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Digi-Key® Services 


Product Information 


PROGRAMMING: 


Digi-Key has the capability to program a wide variety of devices. For more information 
regarding programming, contact the Custom Department at 1-800-344-4539 (ext. 
5725) or email: custom.orders @ digikey.com. 


Equipment: ¢ BP Microsystems Models BP-2600 and BP-3710 MK II ¢ Capability to 
support over 21,000 devices ranging from something as small as a SOT23-6 up to a 
144-TQFP 


New Packaging and Feeding Options: Any of the following combinations available: 
e Tube-In, Tube-Out © Tray-In, Tray-Out * Tape-In, Tape-Out 


Labeling: Hover Davis Print-On-Demand Labeler and various labeling sizes available. 


PROGRAMMABLE OSCILLATORS: 


Digi-Key offers Programmable Oscillators from several manufacturers. There are 
several SMT and Thru-Hole options available to choose from. Frequencies ranging 
from 1.000Mhz ~ 200.000Mhz are available depending on the electrical characteristics 
that are chosen. 


DIGI-REEL®: Digi Reel” 
A Digi-Reel is a custom quantity reel of continuous cut-tape made from a manufacturer's 
reel. A 15-inch leader and trailer, complete with sprocket drive holes, are attached so 
that the sprocket holes are aligned enabling direct and flawless feeding into automated 
board assembly equipment. It is then rewound on a plastic reel according to Electronics 
Industries Alliance (EIA) standards. In most instances, we can assemble this item 
specifically for your order and ship it the same day. If you place this item on your order, it 
will show up backordered. We will contact you if we are unable to fulfill your order. 


A $7.00 “reeling fee” will be charged for each reel and will be included in the cost of 
your reel. 


Digi-Reels are a custom product and are non-cancelable and non-returnable. 


BATTERY PACKS: 


Digi-Key has the capability to assemble battery packs out of NIMH, NiCAD, and 
Alkaline batteries. We offer standard battery packs which are shown in the battery 
section of this catalog, and can accommodate many custom battery pack requirements. 
Digi-Key also offers single batteries with tabs for you to solder your wire leads to. 


CABLE ASSEMBLY SERVICES: 


Digi-Key offers several different types of ribbon cable assemblies in a number of 
standard lengths. We also provide assorted pre-terminated jumper wires in several 
different colors and lengths as standard products. 


We have the capabilities to offer ribbon cable assemblies in many different custom 
configurations and lengths as well as some jumper wires. We can also provide a 
limited number of discrete wire assemblies, depending on tooling and quantity. 


Additional Information 


STATIC PROTECTION: 


Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor market. 


To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, the Digi-Key 
Static Control Program includes proper static safety protection in the following areas: 
¢ Receiving, Incoming Inspection, and QC » Product Storage * Order Picking Final 
Inspection * Packaging and Shipping 


Shielded metallized bags are used in order picking and any time static sensitive 
product is being handled within the building. 100% recyclable paper packaging (low 
static generating) is used in packaging and shipping. 

As our program is continuously updated with the latest static control technology, you 
can be reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to 
your door step! 


RoHS COMPLIANT PRODUCT: 


Digi-Key continues to work with its more than 350+ supplier partners to provide 
customers with RoHS compliant product. Symbols are used to identify compliant 


product in the catalog. When an entire page or series of product is compliant, a 
Ons symbol appears at the top of the page or section. In situations where a series 
of product is not all compliant, the compliant product is identified by a ® symbol 
beside the Digi-Key part number. Our Integrated Circuits section will identify compliant 
product with an asterisk (*) beside the part number description. Please note that due 
to inventory turns, fluctuations, and catalog cycle times, the most current and accurate 
information is available at www.digikey.com or by calling 1-800-344-4539. Product that 
is available in cut tape and/or full reels should be reviewed prior to ordering to ensure 
that you receive your preference. 


Department Information 


TECHNICAL SUPPORT: 


Among the more than 100 individuals who comprise Digi-Key’s technical support group 
are our Technical Support Specialists and Product Managers. These individuals field 
the hundreds of thousands of telephone calls and inquiries Digi-Key receives each 
year regarding product specifications and applications. Technical Support Specialists 
are available to answer questions and offer product suggestions from 6 p.m. CT 
Sunday through 6 a.m. CT Saturday via telephone, email, and live web chat. Digi-Key’s 
factory-trained Product Managers work directly with our supplier partners and provide 
expertise in specific product areas. 


DESIGN SUPPORT SERVICES: 


Design Support Services is the latest addition to Digi-Key’s three-tier technical support 
group. DSS is capable of providing engineering assistance at any given point within 
your product development cycle. Services provided by these engineers include: 


In-Depth Application Assistance: ¢ Assists with application questions on products 
from our 350+ manufacturers Provides development tool selection and support 
e Facilitates manufacturer’s support to provide solutions for unusually complex 
problems e Provides component recommendations for the functional blocks of your 
design concept 


Component Selection Advice: * Recommends components throughout your 
product development cycle ¢ Consolidates information on new products, end-of-life 
components, and product availability to one source 


Our Application Engineers are specialized to provide design assistance in (not limited 
to) the following product areas: Microcontrollers, ARM Processors, RF Modules 
— RFiD, Blue Tooth and Zigbee, FPGAs, DSPs, Audio, Power and Lighting designs. 


QUOTES: 


Digi-Key provides quotations regarding price and availability upon request. Staffed 
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, Digi-Key’s Quote Department offers 
around-the-clock quotes in many different currencies. Digi-Key will provide you with 
a quotation that includes stock status, lead-time of product, pricing, RoHS status and 
substitute information for obsolete/discontinued parts if available. Although Digi-Key 
accepts different formats for quoting, using an excel spreadsheet with complete and 
detailed instructions will enhance and expedite your quote request. It is our goal to 
supply each customer with complete and accurate information in a timely manner. 
Quotes are accepted via email, fax, telephone, internet and mail for your convenience. 
More detailed and specific quoting instructions are available at www.digikey.com. 


PRODUCTION QUANTITY SERVICES: 


In addition to engineering and prototype support, Digi-Key provides production 
quantity support with full supply chain capabilities, MRP share, bonded inventory, 
scheduled orders, NPI support and spot orders. Digi-Key also provides competitive 
market pricing on production requirements. Services specific to production customers 
complement those enjoyed by all Digi-Key customers. These services include same- 
day shipping on orders received prior to 8 p.m. CT as well as 24-hour customer 
service and technical support from 6 p.m. CT on Sunday through 6 a.m. CT on 
Saturday. In addition, www.digikey.com not only provides 24-hour access to our 
vast inventory, but a wealth of information, including new product and manufacturer 
information, data sheets, product training modules, and more. If you are interested 
in learning more about Digi-Key production support, please inquire concerning our 
Volume Business Division. 


Conversion Table 


inch tomm....... inch x 25.4 mm to inch. 
inch tocm........ inch x 2.54 cm to inch.. 
feet to meters foot x .3048 meters to feet.. 


Voltage = Current x Resistance 


Watts = Volts x Amps 


anes mm + 25.4 °C to °F (C x 1.8) + 32 
aiaues cm x .3937 °F fo °C (F - 32) +1.8 
asians meter x 3.28084 ounce fo gram................... 0Z. X 28.349 


VA = Volts x Amps 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Accelerometers ...................... 2508-2511 
Accessories/D-Sub .......... See Hardware 
AC Line Cords, Power Cords 

givaatusnchiazboct iarssiacsuateatemietseceteeamae 1546-1547 
AC Receptacles. ...................... 1547-1548 
Adapters 


Auto Lighter Plug/Socket .. 
D-Sub.... 


Fiber Optic «313-314 
Gender Changers -.. 60 
Keyboard ...... 59 
Memory Card 491 
Modular.. 299, 303-304, 310 
Mouse. 


PLCC.. 517 


Programming/Prototyping .... 583-584, 613, 
aera 628, 652, 679, 681, 755, 1387, 1389 
QEP tO: PGA sss sscisssesetaseatssstrtiendatliass 516 


SOIC to DIP.. 
SOJ to DIP.... 
SSOP to DIP. 
TO to DIP 
USB 


Adhesives 
Clean Walk 
Hot Melt... 
Scotch-Weld™. 


Alligator Clips 
Alternistors ......0.0.0000000. 1262, 1345 


525, 527, 533-535, 
551-554, 560, 569, 576, 579 


Antenna. 


Attenuators ........... 314, 1409, 1838, 1899 
Audio Processors ......... See digikey.com 
Auto Accessories 
Cigarette Lighter Plugs/Socket........... 2347 
Fuses and Fuseholders w+. 2022 
Backlight, EL Element.................. 2535 
Ballast, Lighting ........... See digikey.com 
Balun uu... ee 558, 1516, 1518 
Batteries 
Alkaline .. - 2343-2344 
Camera.. 2339, 2343 
Carbon Zinc.. 2343-2344 
Chargers 2331, 2335, 2345 
Coin Cell... 2338-2343 
Computer we 2339 


2344 
. 2346-2349 
. 2344-2345 


Contact Cleane 
Holders/Clips 
Lead Acid.. 
Lithium... 

Rechargeable 
Nickel-Cadmium .. 
Nickel-Metal Hydride.. 


- 2335-2336 
v1 2336 


BO@ZOIS: «02 .cc2ccccccesesccd cit cccacatscesesescenses. 2540 
Blowers/Fans .............. See Fans/Blowers 
Boards.............. See PC Board Prototyping 
BOOKS 000... eee eee 1484 
BOKEGS | ..0:0..c2c080csciiic cic See Enclosures 
Bumpons ... 
Bushings 

Shoulder... 

Strain Relief 
Buzzers......... 
Cabinets... See Enclosures 
Cable 

Solar (Photovoltaic) .........ccccceeeee 209 


Cable Assemblies 
AC Line Cords .. 


BNC, Molded . 
CAT 5 and CAT 5e Patch 
CAT 6 Patch......... 
Computer, Molded 


62-64, 310 
-58-59, 62-64 
- 68, 210, 439 


eco/mate™ 

Fiber Optic. 

Flat Flex Cable.. 

Flat Flex DF9. ise 

F Type (Television) -439 

HDMI 68, 439 

IDC. 
Card BAGO aisinesciscasscsccisscnsctastezssacis 35-36 
DIP 33-34, 44, 49, 53 
DeSUD i sich avs scessesecnssetass soetexs det 28, 32, 48 
PCB.. -34-36, 43-44 
Pin/Plug 31, 41-43, 51-53, 132 
Socket.. .... 30, 34-36, 41-43, 

re 49-50, 52-53, 132 

IEEE 1284 . 

IEEE 1394 . 

Infiniband 

iPass™ ... 

Modular... 

Molded. 

Multi-Media 


-439, 445-447, 1409, 2324 
62-63, 496 


Serial ATA 
Stereo Extension . 


Termination Jumpers ...... 28-29, 32-35, 39, 
-41, 44, 48-49, 52-53, 132 


Twisted Pair 
USB. 
VGA. 


Cable Clamp................. 2268-2272, 2282 
Cable/Cord Grips................0..00.. 
Cable EMI Ferrite Cores.. 


Cable Splice Enclosures. ................ 357 
Cable Testers.................00000068 64, 295 
Cable/Wire 
Bus Bar... 
Coaxial. 2221, 2226 
Fiber Optic. «313, 318 
Fire Alarm 


Flat Cable Jumpers.. 
Flat Flex Cable 
0.020” (0.5mm). 
0.040” (1mm). 
0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 
Hook-Up 


. 73, 85, 87 
72-73, 85, 87 


-2217, 2224-2225 


Instrumentation.. 
Jumper Wires.. 
Kits... 
LVDS. 
Microphone, Shielded.. 
Modular. 
Multiconductor 

Shielded .. 


we 295 
«2217-2220, 2222-2224 
- 2218-2219, 2223-2224 


0.040” (1mm) 
0.050” (1.27mm). 
0.080” (2mm) . See digikey.com 
0.100” (2.54mm) Pre-cut Flat.. 
High Flex .050” 
Round Jacketed/Shielded 
Twisted Pair . 
Sleeving... 
Speaker... i 
Stripping Tools...... 2217, 2221, 2293, 2298 
Tinned Copper Flat Braid 
Wire Wrap 


Cable/Wire Ties ...2226, 2267-2272, 2277 
-2267, 2270-2272 
2226, 2271-2272 
2270-2272 
«2268, 2270-2272 


Spiral Wrap . 
Tak Ties, Reusable 
Twist-Lok. 


Wire Clamp. 2268, 2270-2272 

Wire Tie Wrap . «+2269, 2271-2272 
Camera 

Accessories we 576 

Controller... . 576 
Camera Modules 

CMOS Image Senso's...........cccceseees 733 

Evaluation Boards a 133 

Lens Kits «733 


Capacitor Arrays ......... 1750-1751, 1780, 
sassissstdaiveciieses 1795, 1815, 1822-1823, 1900 


Capacitor Networks. ...................... 1900 


Capacitors 
Aluminum Electrolytic .. 1561-1580, 
-1585-1663, 1707 


- 1561-1564, 1707 


1585-1586 
.. 1586-1595, 
1632-1634, 1661-1663 


Aluminum Organic 
Automotive Multilayer Chip . 
Bi-Polar... 


44-545, 1781-1783 
- 1735, 1738-1739, 1747 
1752, 1833, 1835 
...1737, 1744-1746, 

.. 1748-1752, 1794, 1824-1826 
asp PeaiQhadsnaguaasaisauineaaa 1738-1741, 
spaptsbuaaseses 1792-1793, 1795, 1806-1810 
Multilayer ...1736, 1738-1741, 1743-1744, 
itetshechraczaze 1746-1748, 1795, 1827-1828 
ArcGuard 
Soft Termination... 


Multilayer Chip (MLCC)............ 544-545, 

stctbacratentesmuttse 1750-1751, 1754-1775, 
.. 1778-1791, 1795-1805, 1811-1823, 
-1826, 1828-1833 


Flexisafe Capacitors . 
Low Profile 


Safety 1793 

SMT... . 1783 
Soft Termination. 1773-1774 
Tip and Ring... «1779 
Trimmer ....... 1834-1837 


CombiSuppressor. 
Computer Grade 
Dry Film AC........ 
Electric Double Layer (EDLC) 


Pisces comsigeh juasttyetadeiatacumacvteshaseyas 1582-1584 
EMI Suppression .. -1713-1714, 1780 
Feedthrough 1523, 1529 


Film.....1710, 1715-1717, 1720, 1722-1725, 
1727-1729, 1732-1734, 1742, 1837 
1582-1583 


Hardware 

Interference Suppressor .. .- 1732, 1742 

Kit6. 2 Sscscvsivezesasecs 1814, 2332 

Low Inductance .. .. 1779-1780 

Metallized Polyeste .. 1711-1712, 
Sceaiteentarees 1714-1721, 1726, 1734, 1742 

Metallized Polypropylene.......... 1712-1713, 
Sisbitadeshetatsascastiacs 1716, 1721, 1728-1733 


1833-1834 


Microwave Chip .. 1761, 1775-1778 
Multilayer Chip (MLCC) .........c cee 546 
Niobium Oxide. 
Polyester 
Polymer. - 1618-1620, 1657-1660, 1664 
21774 
Supercapacitor Aerogel - 1581 
Tantalum . 1664-1679, 1681-1707 
Axial ..1682, 1700 
Radial 1667-1668, 1681, 1699 


Thin Film RF «1777-1778, 1834 


Trimmer. 1834-1835, 1837 
Ultracapacitors. we 1580 
Variable........ 1834 
Wet Tantalum 1668, 1682, 1707-1708 
MOV @ ic aiiin cients 1781, 1832-1833 
Card Racks. se 2287 
Backplanes.. sees 2287 
Cell Phone Chargersg...................... 2343 
Chokes.............0.00... See Coils/Inductors 
Circuit Breakers 
Accessories . s+. 2034 
DIN Rail... . 2034 
DIN Rail Mount -. 2031, 2033-2034 


Hydraulic-Magnetic 2030, 2033 
Switch... 1548, 2029, 2031, 2035-2036 
Thermal 2031-2032, 2035-2036 
Thermal Links.. 


Clean Room Products 
Swabs and Applications............0008 2308 


Clips 
Alligator. 
Battery .. 


-- 2348-2349 
-2014-2015, 2022-2023 


Nano/Micro .. 


Coils/Inductors ... 1424-1434, 1439-1444, 

senstitartse 1446-1452, 1454-1482, 1488-1512, 
- 1526-1527, 1530, 1533-1536 
.See also Transformers 


Air Core we. 1482 
Axial - 1437 
1437-1438 


..1439, 1463, 1499-1503, 
- 1507-1509, 1533-1534 
a staacaasxtaitises 1499-1500 
1427, 1438, 1445, 1454-1462, 
«.. 1467, 1472-1473, 1478-1481, 
«1512-1515, 1520-1521, 
- 1526-1527, 1533-1536 


CAN-BUS . 
Current Compensated ........... 1534-1535 
Common Mode.............5 1427, 1432, 1438, 


vba, denctexitee 1481, 1503, 1512, 1520-1521, 
. 1526-1527, 1533-1535, 2374 


Arrays Be ». 1534-1535 
Conformal Coated.. .. 1513, 1515 
Drum Core ..1440, 1464 


+ 1441-1442 
-- 1434-1435, 1439, 1462, 
.. 1466, 1468, 1475, 1478-1480, 
. 1506, 1508, 1510-1515, 1533-1534 
High Frequency .. .. 1465-1466, 1474, 
..1488-1489, 1498, 
- 1513-1515, 1534-1535, 2374 
1468, 1475-1477, 
.. 1482, 1535, 2334, 2374 
2 1441-1442, 1533-1534 
1488-1489, 1499-1500 


Monolithic .... 
Multilayer Chip. 


1424-1430, 1432-1433, 
436, 1439, 1454, 1458-1460, 
-. 1462, 1464-1466, 1468, 1474, 
-. 1478-1480, 1483-1487, 1490-1497, 
... 1501-1502, 1507-1509, 1533-1535 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Radial .... 1437 
Rod Core -2374 
Shielded. 429-1432, 1434, 1439-1440, 


- 1464, 1468, 1474-1480, 
1488, 1492-1496, 1509 
-2374 
1454 
-1432, 1438, 1464-1466, 
.. 1479, 1498, 1508, 1510-1512, 
520, 2369-2370, 2374 
1505 
1455 
1439, 1443-1452, 1463, 
1468-1472, 1501-1502, 1504 


CompactPCl® Products. ... 474-475, 


Switchmode.. 
Thin Film 
Toroidal. 


Variable.. 
Voltage Step-Up. 
Wirewound 


Computer Equipment 


Cable Assemblies ..........0.cccceeee 58-64 
Keyboards. - 2062-2063 
KVM Switches . + 2330 


-. 2062 


Trackballs 
Concentric Scale Dials.................. 1918 
Connectorized 

Amplifier... 

Regulator... 1409 
Connectors 

0.2mm. ew fe} 

0.3mm. 75, 78, 81, 87 

0.4mm. .. 75, 88, 115, 199, 483 


SlimStack™ .. 
0.5mm. 


«199 
74-79, 81-82, 85-86, 
89-90, 115-116, 135, 199 


SlimStack™ .. 
0.6mm.... 
0.65mm.. 
0.8mm. 


-82, 92, 116-117, 
135, 144, 211, 256 
-74, 76-78, 82-84, 86-87, 
-93, 96, 135-136, 144-145, 148, 
.. 256, 261, 481, 483 


1.0mm. 


1.20mm.. 


pate varaedabaat Stearate 136 
1.25mm.. 97-98, 133, 136-137, 148-149 
1.27mm.. 158-159 
1.5mm... 133, 137-138, 149 


Pico SPOX™ Pe 
2mm , 138-141, 
.. 150- 153, 155- 157, 160-165, 
474-476, 478-479, 510 


- 476, 478-479 


Hard Metric 
Metral®.. 
Milli-Grid™. 
Millipacs® 
Mini-Clamp 
Minitek™.... 
Sherlock™. 
Socket. 
Z-Pack 
2.5mm.... 
SPOX™ . 


1 A74 475 


107-110, 141-142, 154, 257 


0.050” (1.27mm) - 56, 94- 95, 145, 


- 252-255, 509 


Picoflex™ .. 
0.062”. 
0.084”. 
0.093”. 
0.100” (2.54mm).... 


105, 165, 177, 181- 190, 


234-238, 240, 242-244 
0.156” (3.96mm).....110, 143, 181, 191-194 


Backplane. 
Backshells 


462, 472, 475 
45, 253, 269-270, 
- 285-288, 290 


Ballast. 


- 405, 2323, 
2325-2326 


Banana Plugs/Jacks 


Barrier Blocks 
Battery ....... 
Binding Posts. 
Blind Mate (BM 
Board-to-Board. ...45, 79, 88-97, 
suasnagses 102, 104-105, 115, 118-132, 135, 
sists 137-138, 144-147, 151, 155-156, 160, 
ees 254-255, 257, 472, 480, 483, 2567 


FlOatiING cise sei iacetetee nec ares! 146 
In-Line . 

Bus Bar... 

Card Edge . 34, 40-41, 261, 


oi 461-467, 472, 480, 2287 
Centronics . 


280, 288 
C-Grid®.. - 182-186 
Champ®. ... 252, 259-260 
Circular 


8D/D38999 Aluminum and Composite 
SOMOS i atsciscecsscecasscstcceseserstseetcscctatie 
44 Series 
97 Series 
851 Series... 
Accessories... 
Bayonet Lock. 


Coaxial. 
DIN... 


IP67.. - 383 

M8 and M12 Series . 

Medical 

Metal....377-382, 394-401, 405, 416, 418 

MIL-C-5015.... ... 380-381, 417 

MIL-C-26482.. -377-379, 393 

MIL-C-38999.. 

Miniature . 396-397, 399-401, 
-405, 407-409 

Mini-DIN . 418-419 

MS Series 378, 382 

Plastic.. . 384, 387, 396, 401-402, 


410-412, 415, 417-419 


PT Series.... 377-379 
Push-Pull Loc! ..393, 395, 400-402 
RADSOK®........cccecececeeeeeeees ee eeeeeee 376 
Screw Lock. 384, 394-395, 397-401 
Sealed 385-386, 410-411 


-125” Powerband Contact 
Wire Entry Seal Kits 
Video 
Waterproof.. 
Compact Flash . 
CompactPCl®... 
CROWN CLIP 
CROWN EDGE. 


306- 397 
..383, 403-404, 406-407 


.-463, 468-471, 
- 473, 481, 486, 502 
DisplayPort®.. - 210 
D-Sub ...28, 32, 39, 48, 262-292, 300, 332 


Accessories .. 269-270, 272-274, 289 
Adapters 
Backshells . 274, 285-288, 290, 292 


Combination .. 
Dual Port. 
Filtered 

Gender Changers. - 60, 285, 291 
Hardware Kits .....268, 271-272, 274, 289 
High Density .. 267, 274-277, 
. 279, 289, 292, 300 


274, 291 


VGA.. 
Interface Modules and Cables.. 
Press Fit 
Water Resistant 


291, 300 


Dynamic.. - 245-249 
Edgecard ee Connectors - Card Edge 
ELCON 471 
Ethernet.. See Connectors - Modular 
Eurocard ... 468-471, 473 
ExpressCard™ . .. 484, 490, 494 
FFC/FPC (Flat Flex) . 72, 75-79, 81-87 
Fiber Optic. -313-315, 318 
IOXIHBIQCK sic ccccecesscecceatsacacesbocie descevat 343 
F Type.. 


GBIC.... 
Hard Metric 


Hardware ......cccceccceeeeeeeee 259, 261, 288 
HDI (High Density Interconnect)... 257 
HDMI.... 210, 463, 482 


Headers 
2mm.. 


.. 40, 120, 208, 504 
.. 106, 151-152, 
. 155-157, 160-162, 510 


Latching 

Shrouded.. 
0.0197” (0.5mm) .... 
0.031” (0.80mm) 
0.040” (1.00mm). 
0.050” (1.27mm) 
0.0787” (2.00mm).. 
0.100” (2.54mm) 


“18-119 
.. 119-120, 132, 510 
121, 132 
37-38, 44, 50-52, 
124-132, 166, 170-179, 
. 185-187, 189-190, 208, 
. 238-241, 508-509, 512 
..179-180, 191, 194 
120 


0.156” (3.96mm) 
Female..........00 
0.0197” (0.5mm) . 
0.031” (0.80mm). 
0.050” (1.27mm), 
0.0787” (2.00mm).. 120-123, 132 
0.100” (2.54mm) ... .-123-128, 132, 
166-170, 173, 177, 508-510, 512 
-31, 40, 51-52, 57 


119- 120 


IDC 
IDC Dip. 
Pin/Plug.... “ 
Protected .......:ccccssssssessseseesessenee 51 
Protected . ..37-38, 45, 50, 132 
Hoods, D-Sub. .- 269-270, 285-288 
HSSDC2.. 495 


IDC Ribbon Cable. 
2mm Socket. 


39-41, 43 
.. 155, 157, 163-164 


Card Edge ... 34, 40-41 
Delta.. 

DIP - 29, 33, 48, 53 
D-Sub . 28, 32, 39, 48 


-54-55 
34, 43-44 
31, 40, 51-52 
30, 34, 49, 57, 
.. 155, 157, 163-164 

- 63, 66, 302, 307 


PCB...... 
Pin/Plug 


IEEE 1394 (Firewire). 

Waterproof 
Industrial Ethernet.... 
Interconnect Systems .. 
Interface Modules 


«67, 299, 343 
-. 245-249, 495 


. 117, 211-214, 494, 496 
See digikey.com 
See digikey.com 


Jumpers 
Jumpers.......... See Connectors - Shunts 
Jumper Wires.. 112-113 
SOCK Cbs scsatccscserceatdnssesasteesestaetacasetsiard 40 


Termination Jumpers ..28-29, 32-35, 
eeivessieiatterdssazad 39, 41, 44, 48-49, 52-53 
299, 312 


LED::. 
Light-N-Lok™ | 


Mate-N-Lok®.. 

Memory 
CardBus 
Card Connectors 
Compact Flash .. 


-463, 486, 488-492 
-485, 487, 489, 491 


sp™., 


Secure Digital ....485, 487, 489, 491, 494 

SIM.... 1 494 

SIMM. +490 

WANSFlASH ....:sc:sce:ssscisincecsaseesviaeesscis 491 
MetPak™ 


2-FB... «477 
478 


478 


«216-217 
198-199 
«210 
w 264 
195-198 


Metrimate.. 
Mezzanine... 
MicroCross™ DVI.. 


Micro-Fit 3.0™ . 
Microphone.. 
Micro TCA. 
Mictor.... 
Miniature Rectangular (MR). 
Mini D Ribbon (MDR) 
Mini-Fit 

BMI. 

HCS 


Jr. . 200- 201, 203 
SMC 203 
Sr... .. 204 
MiniSAS 477, 493, 497 
Modular. .63, 67, 292-293, 


296-306, 308-312, 482 


Adapters, Filtered 
Adapters, IBM Equivalent . 
DSL Filter 

Ethernet. 


67, 292-298, 
..296-304, 311-312 
301-302, 311 
292-293, 296-300, 
eos 303-304, 311 
..67, 299, 306, 308-310 

312 
.. 304, 312 
51 
250-251 


Industrial 
Modular Jacks, Filtered. 
Power Over Ethernet (PoE) . 
Spring Loaded Contacts 


M-Series... 

MT .100”... 234-235 
MTA .100” and .156' we 187-194 
MTE .100” . 237-238, 242-243 
MXASOL vi isccccsccsstecectctscissctacisteeecstssataszs 388 
Parallel Interface....252-254, 259-260, 288 
PCI Express......cccccse 466-467, 480, 490 
PC Pins/Receptacles. - 502, 513-514 
Phono Jacks/Plugs... - 453-455, 461 
Power......147, 194, 204- 206, 211, 213-214, 


343, 455-460, 471-472, 1550 
Power Edge™.. 
Power Supply. 


RADSOK®... 
RAPID LOCK 
Rectangular 
Heavy Duty 


427, 433, 435-436, 
447-448, 2321 


-420, 426- 427, 

ass antstipuasigesexiaee 431-435, 447-449, 2321 
Board-to-Board 
Coaxial 
Decoupled 


422, 436, 438, 
440-441, 444, 449 

«425 
422, 427, 437, 448 


FAKRA (SMB)........0:0:cceeees 
QMA (SMA).. 
Waterproof. 


Terminator Plugs 


TING pecicazs 423, 427, 438, 448 
Tools, Crimp.. 423, 425, 438 
Twinaxial 2427 
UHF... -429, 437, 448 
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WMG os ci ccnerteteteevsiteds ottesaceddsteeerenatets 447 + Controllers Software 0... ceceeeeceeeeeeeeeees 651, 702-703, 
. 729, 732, 755-757 
651, 685, 732, 755 
.... See digikey.com 


Temperature .. 


Converters, AC-DC 


2544-2545 C-Complier .. 
Library 


Ribbon Shielded (SCR) . 


Cases/Boxes. 2249-2256, 
2260-2263, 2321-2322 
-.. 2249, 2254, 2256, 


2260-2263, 2321-2322 


Aluminum.. 


RITS... ausipower Sunpliés . See digikey.com + 2250-2251 
RUAS ceccccssscsssee-Se@ Connectors -Modular 900 eet je)e) Speech Recognition Kit Plastic Z 9-2253, 2255, 
Sabre™ . Converters, DC-DC Programmable Interactive Module .... 628 om 2260-2263, 2321-2322 
SAS (Serial Attached SCSI).......c:cc 480 icccccesceteseeteseeteseeeesees See Power Supplies Voice Record/Playback + 629 “ Soft-Sided. 
SATA... i a lema. 
SCA2 Cordless Soldering Irons. 2227 Webserver Kit ee Racks. 
Scotchlok™ .. Cords 1227, 1262, 1346, 1989 Waitertight/Airtight Cases. . 2250-2252, 

sete 252-253, 477, 496 HPI wp czssaatinsenacricapecesraiencsiaearstsinnndecend Dials, Concentric Scale............... 1939, pase iaehiieerananaatenidtant 2269 

62, 267 POW! cicsuncomeceaied TOAOIDAT . -aclachucemicuiieonauaanee 1944,1947 Encoders 
on Digital Contacting .. 
Serial ATA. 210 eae aoe 2538-2539, 2544, 2547, ay 332-333, 335-336 Magnetic 
SFP (Small Frame Pluggable).....492-493, CCOSSOMNES 2. cctscrsactivanessivanerscsaioeverss 5: Diodes/Rectifiers ......... 1188-1189, 1200, Mechanical .. 
1363-1375, 1380, 1210-1216, 1220-1227, 1242-1248, Modular. 


. 39, 41, 106, 155, 157, 

«160, 162, 166, 171, 176-177, 186, 194 — 
SIM Card .. 483-484 Cylinder Type. 
Smart Card... 484, 490, 498 


- 496-497 Crystals .. 


- 1382-1386, 1395-1400, 
405-1409, 1412-1416, 2334 
1385-1386, 
-1395-1396, 1405 


. 1255-1260, 1267-1272, 1275-1276, 
- 1282-1299, 1310-1312, 1318-1320, 
«1323-1330, 1332-1333, 1343-1344, 
1346, 1349-1352 


Kits. 


2334 1275, 1299, 1327, 1344 EPROM Eraser 
Sockets, IC Microprocessor . ... 1400 ... 1245, 1288-1289, 1312, 
1408-1409 


Soft Shell .062” and .093”.............. 231-232 Oscillators 
Solar (Photovoltaic) ” Tuning Fork 


ESD Protection .. -1223, 1985-1987 


Optical 
Rotary... 
Square/Sealed. 
Universal 


. 1328-1330, 1350-1352 ESD Products 


Suppression. -1276, 1541, 1960, 2002, 


..-2007-2008, 2020 


Spring Loaded Contacts . FREDs/HexFREDS oo -eesseceseseeeee1246,1320 0 0" 
Switch Current Indicators.......................... 2495 Hyperabrupt Varactors. firaye ee . 1541, 2002, ao 
Etlayatade Kits....... .. 1223, 2334 See P: yon 

arget Headers . 
Tason 5 ir “22 NST Seis vong appear 
Television, “F” Type .....ssseesessseesteeeeeees SCR 5013 Varistors/ZNRS .........e 1956-1960, 1965 
Terminal Blocks DO BlOGKe: ei sc.siccci see ieccsisscescitsdetesvcans 1409 PIN (RF)... 1212, 1222-1223, 1333 

ACCOSSOIGS ceniettcisratetien 331-334, 336 Detay Limes. scsosecseseesnsnneene 1453 Schottky 1188-1189, 1210-1211, eS ae 

DIN Rail. 990598, 965.506, 2085 Detectors Cee eee sia 

alll. sszesscees -333, 335-336, : . 
DIN Rail Mounted... --329, 331-335 CO iessaitis hetesactseesertenteccctents See digikey.com _ wee baa Leni Fans/Blowers 
Eurostyle®.... 344-347, 350-351 Combustible Gas Leak .... See digikey.com : , 1343 1949-1352 ees 2352, 2354, eer ns 
a i i igi = ’ ccessories . - 
PCB Mounted ...........c:ccceeseeee 319-329, Refrigeration Leak........... See digikey.com Super Barrier .cccsccssessssseessesseesensees 1293 ae pany sage 2308 


- 337-347, 350-351 


Development Kits and Tools Switching . 1189, 1212-1213, 1220, 


Pluggable 


le eee 328-329" Accessories...........679, 684, 686, 688-689 ... 1272, 1275, 1296-1297, 
oe rie 44g Adapters. . 583-584, 613, 628, 1318-1319, 1332, 1344, 1349 
oat rnp: oe acta . 652, 679, 681, 755 TVS.....See Transient Voltage Suppressors 
Butt Splice .... 353-357, 362-364, 374 i 
Closed End 357 362 BASIC Stamp Kits ... Varactors.. .. 1349 
Crimp.. .... 179-180, 352-357, Configuration Devices. Variable Capacitance ..539, 1200, 1222 


Daughter Boards.......... .. See Varistors 


359-375, 415-414 ig Tools eneen 651, 694, 720, 729, 732 


« 1189, 1213-1216, 1222, 


Disconnect. 526-527, 598, 609, 683, 685, 1224-1225, 1267-1268, 1275-1276, 
ass ena 689, 695, 717, 719, 729 vevseee. 1282-1287, 1290, 1310-1312, 1330, 
PC Quick-Fit Development/Starter Kits.....526-529, 532, sesssssssseseeee sereeeenteneernenens 1333, 1344, 1349 

Ss ..534, 556, 558, 565, 569-570, PolyZen Micro Assembly................. 2002 


Quick Connect....352-353, 355-357, 365, 


...572, 577, 581, 587, 589, 598, 


Chip Cooler.. - 2359 
DC... 351, 2354-2364 
AMMA sscdsceste ts ceases: estates 2355-2358, 2363 


Brushless DC .....2350-2351, 2358-2361 
Hydro-wave Bearing (HWB) 


Tachometer Output. 
Therma Pro-V.. 
Finger Guards.. 
Mini 


Fastening Systems 


Hook and Loop 


os ong ea em eben ror coe, MeN on 

aaa Go age ... 626-627, 629, 667, 683, 685-686, 688, Ferrites 
See and Splice™ "BBA 707-710, 719, 727, 730-732, 2508 Displays Bead Cores............1515, 1524, 1533-1534, 
vsessneu 355, 357, 1539-1540, 1545 


Emulators..........0:0008 610, 613, 652, 679, Backlights ... 


aoe fee Sonal lt a ne 681-682, 694, 707, 720, 738,755 Dot Matrix... 2606 Chip Arrays...........1524, 1530, 1533-1535 
Spade Lugs .. 53, 355-357, 361, EPROM 652,682 LCD. —SeeLCDs —Chiips.............1522, 1528-1530, 1532-1534 
So 363-364, 374-375, 2278 Ficeh. 652 LED See LEDs Clamp-On. .. 1521, 1537, 1539 
353 hss 2 
ohne Bick ae PIC... - 652 Vacuum Fluorescent. .. 2531, 2536 Common Mode es 1533-1535 
Peng vers Evaluation Boards and Kits ......... 522-523, fe ca Cylinder 1522, 1538-1539 
hae cone .. 525-526, 538, 554-556, 561-563, Duct Wiring..................... See digikey.com Differential Mode. 1533, 1535 
iB, 565-566, 569, 571-572, 575, 577, Sa oi andiPlales : ae 
: . ase 1-581, 587, , , 604, . : é : 
Wire Tap. Deo ses pen cee: 22008 Flexible Ferrite Material -.1482, 1523 
: a 609-610, 613, 626-627, 683, 685, i 
Tip Jacks/Plugs.... High Current - 1533 
Toy Car Batter Hen BEG: 680 Got 005) (02-(08, 107-710, . High Frequency Cores 1539 
Tan Trio -712, 717, 719, 727, 729, 732, 736, EMI Suppression Kits : ” . 1536 1539-1540 
: 738-739, 755-757, 760-763, Absorber Pads ; 
PAGCOSSONIOS i tonicxescsustocs wencisexsstasirede Low Frequency . 1536 
3 $5 1195-1196, 2491, 2507-2509, 2522 5 
Circular Harsh Environment Bayonet Ribbon Cable - 1537 
389-390 DSP... 708, 736, 738 Ring Core 1538-1539, 1545 
_teseeseetneeseetnervareneennennernne - RE. 522.523, 525-526, 538, 556, Common Mode Chokes............ 1533-1535 ‘9 : , 
Circular Quick Mate ~ 1482, 1538-1539 Split Cores - 1537, 1539 
Rect lar Panel/Cabl 2 561-563, 565, 569, 571, 577, 581 : : : . Toroids 1519, 1536, 1538 
ven. ara aaa pa BE esas Sensors .2491, 2507, 2509, 2522 _—_ Ferrite Chips... 1528-1533, 1545 O05 
ecoxsauassanesaucseascedcdene i, F 7 FPGA/CPLD Kits. 589, 599-600 Filter Capacitor Type. 
seerererreesnnine 299-300, 302, 306, 312,510 | ED Discovery Kit Filters ..........esese-- 1516, 1531, 1533-1536, .. 268, 270 
Bluetooth® Adapters Oscillator. sees 1538-1542, 1549, 1552, 1558-1560 Fiber Optic 
Perales High Current ... 1532-1535 Split-Ring.. 
lhc Programmers.......538, 556, 572, 583-584, LC Combined Chip 1531, 1540 Wire 
MAT Suva 587, 589, 598, 601, 605, 609-610 i i 
Water Resistant/Waterproof. . 139, 7884, OEY, OVO, OM Ow, eo ~—- Emulators............. See Development Tools Fiber Optic 
291-292. 388, 396-399 --613, 630, 652, 679, 681-682, ACCOSSOFIOS ....nsccesisieseesicsineniine 313-315 
Weathartight ies 387-388 685-686, 688-689, 707, 709-710, Enclosures/Boxes/Racks Adapters ... 
ie ertight . pee — . 720, 727, 729, 736, 738, 755 Accessories and Hardware......2249-2251, Amplifiers... 
Z-Pack 7 474-475 Programming Cable.... 588,598 i... 2253, 2255, 2258-2259, 2261-2262 Attenuators. 314 
- Reference Design Kits 526, 625 Cabinets .. 2252, 2256-2258 Bare Cable ... See digikey.com 
Contacts... See Connectors Remote Control Design .. Conductive Cable... .313, 315, 318, 2506 
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Connectors 
Emitters/Detectors .. 
Ferrules ........... 
Inspection Tool. 


313-315, 318 
« 316 


Receivers 
Sensors .... 
Switches ... 
Terminators 
Test Equipment 
Tools... 
Transmitters .. ..316, 318 
Transmitting/Receiving Modules....317-318 


Filters 
3-Terminal........cccceeeeee 1525-1526, 1531 
Bandpass. 558, 1422, 1542 
Ceramic, FM. 1421 
Crystal, Monolithic .. 1416 


Dielectric 


Digital..... -. 763 
Digital Noise . 541-1542 
Discriminator. 1421 
DSL (CPE) 811 
EMI........ .See EMI Suppression 
Feedthrough . 1523 
Helical. 

LC/LR. 1540 


Line.....1473, 1542-1545, 1554-1558, 1560 
Mains Suppression... w+ 2422 
Noise Filter 


- 1540-15414 
1517, 1554-1558 
558, 1417, 1419, 1422-1423 
1419, 1454 


Common Mode. 
RF Line.. 
SAW... 
Thin Film 


iaaadivitlenduitaidasamaaviatad 1990-1991, 1994, 
-- 1998-2005, 2008-2027 
2012-2013, 2021-2022 


1/4” x 1-1/4 


Alarm Indicating -2012, 2022 
Automotive -2012, 2021 
Axial... 010, 2017, 2021, 2025 
Blade .. -2011, 2021 
Blocks. - 2026-2027 
Clips... 2014-2015, 2021, 2026-2027 
Covers 
Glass .. 
Hazardous Area 2011 
Holders .. -2014-2019, 
each 2021-2023, 2026-2027 
Automotive. -2014, 2021 
BlOCKSssctesasusd rated eateries 2015 


2014-2015, 2021-2023 
-2009-2013, 2017-2019, 2332 
2010-2011, 2018-2019, 
2022, 2024, 2026 


Metric.. 


Multi-Meter. 


bededis 2022 
Non-Resettable - 2026-2027 
Radial . w+. 2027 


SMD 
Picofuse. 
Radial . 


2026 
- 2010, 2017 
..2011, 2017-2018, 
re 2021, 2025, 2027 
Resettable... 1994, 1999-2006, 2008, 2027 

2Pro Devices 2002 

PolyZen Micro Assembly. -.. 2002 
SMD. ..2006, 2008-2011, 2017, 
: -. 2019-2020, 2024-2027 
Telecom. 991, 2008, 2017, 2020, 2024 
Thermal Cutoffs 
Thin Film 


Gaskets .... 
Bumpons 


Generators 
Function... 
Arbitrary. 


2318 
See digikey.com 
2318 


GEM iicscccsccc cccetenccictickiccetssacvteaests 2329 
Graphite Sheets............0.00000000.. 1170 
Grommets ............... 272, 2267-2268, 2279 
GyFOSCOPeS o.oo. 2509 
Hardware 

Bumpers . 


Bumpons 
Bushings 
Shoulder. 2282 
Strain Relief ++ 2268 
Cable Clamps... 2268-2271, 2282 
Cable Wall Brackets. + 2327 
Casters «0... . See digikey.com 


D-Sub Connectors 
Fuse Holders . 
Grommet Edging . 


..261, 272, 274, 289 
2014-2019, 2021-2023 


Grommets 272, 2267-2268, 2279 
Handles .. . See digikey.com 
Hex NUts......ccccesssssssesnsssseeneetseseens 2283 
Insulators 1178, 2269, 2274 

2283, 2334 
Knobs, Instrumentation .. 1946-1947 


LED Holders 
Mounting Brackets 


Rivets... 
Rivet Tool 
Screws 
Machine 
Metric... 
Sheet Metal 
Spacers/Standoffs 
Support Posts 
Tubing, Corrugated Loom... 
Washers 


2274, 2279-2282 
». 2268, 2270-2271 
- 412, 2271 
2282-2283 


Headers ........... See Connectors - Headers 
Heat Guns........0.....0..e 2227, 2306 
Heat Shrink .. .2227-2231 


Heat Guns . 
Kits... 
Tape. 
Terminals and Splices 


Wraparound Repair Sleeves. 
Heat Sinks...............0.0...... 761, 1168-1176, 


Circuit Board Retainers 
Graphite Sheets 
Grease. 
Pads 
Tools... 


IC Sockets ...........00000... See also Sockets 
Adapters 
IC - 516-517 
PLCC 517 
BGA. 01 
Collet 515 


Covers . -515 
DIP... -500, 502, 515, 518, 520 
Horizontal -515 
Lock Eject -516 
Machine Pin ..502, 506-507, 515, 518 
Miniature Spring 499-500 
Open Frame. .-500, 503, 506-507, 515 


Oscillator... 


Socket Carrier. 505, 521 


Solder Tail . 501, 506-507, 516, 518 

Test... 

Type ‘A’ LCC 

Vertical. 

ral seen 487, 517, 519-520 

ZIP DIP. 519-520 
IC Test Clips... 521 
Inclinometers ...................0.. 2510-2511 
Inductors.................... See Coils/Inductors 


Inrush Current Limiters.... 


Insulators 
MICA. 
Nylon 
Vinyl. 


1-Wire 
8 Bit Microcontrollers 
10/100 Ethernet. 7 
Accessories 761, 763 
AC-DC Converters 758, 1133-1134 
A/D and D/A Converters, DAS.....659-660, 

Perce nerreret 756-757, 801, 1069-1070, 1134 


Advanced Clock Generators... 788 
Advanced Logic ..........0cccececee 1012-1017 
Amplifiers. 764-770, 800, 815-840, 


1056-1057, 1128-1129, 1138 


Audio/Video .... 

Comparators 

Differential... 8 

Instrumentation... 1106 

Op Amps........... 662-663, 759, 1101-1105 

Programmable Gain..........0:0:ccceee 663 
AMAIOG sincsececsesectsactess ceteris 789, 1017, 1127 


Analog Computation Circuits . 
Analog/Digital Audio 
Application Specific .. 


769-770 
1100-1101, 
-1137-1138 


Asics. 
ATE and Time Domain. 
Audio Systems 
Audio/Video .... 
Audio Volume Control .. 
Automotive Burst Mode 
Automotive Standard Boot Block 

+. 796-798 
657, 976, 
1142-1143 


Buffers 


Chopper Regulators.. 
Circuit Protection 
Clock Distribution Products. 
Clock Generation and Distribution 
Clock Generators.. 


Clock Managemen .. 800 
Clock Peripherals.. 1058 
Code and Data Storage 796 
Codec.......... . 572, 629, 756 
Code Storage . - 795 


Communication.. 
Comparators........ 663, 843-845, 976, 1138 
Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) ........ 792 
Control/Power . 1135-1137 


Counters/Timers saa £99 
Current Mirror/Monitors 1195 
Darlington Sink Drivers -. 1054-1055 
Data Communication . 770, 800-801, 


dacsdestiecesatesdesece 845-846, 1070 
Data Conversion... . 770-776, 846-858, 
1059, 1118-1122, 1138-1140 

seuss 9€@ ICs - A/D and D/A Converters 
Data Transfer, USB to UART.. we 625 
Data Transmission ....... See ICs - Interface 
DC-DC Converters... 654, 1127, 2378-2386 
DC-DC Power Management.. 998-999 
Demodulation and Coding Product...... 793 


Demonstration Evaluation Boards 
1018-1019 


Digital Audio Interface 


Digital Logic............... 804-812, 1049-1054 
74ABT/ABTE/ABTH/ABTR... z 
T4AC/ACQ/ACT/ACTQ. 875-878, 

sipssasdeebuchiptaces 1040-1041, 1051-1052 
7T4AAHC/AHCT/AHCU . -804, 878-882 
74ALB 
74ALS 883-884, 1041 
TAALV/ALVC.......00000004 804, 884-887, 1041 
7T4ALVT/ALVTC/ALVTH. 804, 887 

887-888, 1041 
-.. 888-890 
.805, 890-891 


805, 891-893, 1050 


74GTL/GTLP/GTLPH -.. 899-900 
74HCOO. 1041-1042 
7AHC/HCT/HCU . 805-809, 1052 


74HCTOO 
74HSTL 
74LC/LCX. 
74LPT 
7ALS .. 
TALVI/LNC .. 
7ALVQ..... 
TALVT/LVTH.. 
74LVU 
TALVX 
TAS .... 
74S00.... 
74SSQE. 


1042-1043, 1052 
.. 1050-1051 

-.- 906-907 
.-809-811, 907-920 


7AVHC/VHCT .. 
74VMEH 
95HS . 


4000 . 812, 870-871, 1044 
7400 - 1040 
Analog - 1050 
Bus Switch Products.. .. 893-898, 

sisi . 924, 1051 
FMS -- 1044-1045 


LMOS 
LVDS Data Transmission .. 
Microgate Family. 
SOTiny™ 
TC7W.... 
TinyLogic®. 
HS.. 
UHS 
ULP 
Digital Radio 
Discrete Arrays 
Display and Video Converters 
Display Drivers 
Drivers ...665, 1061-1064, 1129, 1132, 1195 
LCD/LED Drivers -665, 1195 
DSP (Digital Signal Processor) 
I sbeesvicsdenssctashtantecd 699-702, 728, 736-738 
Energy Measurement... 
Ethernet Controllers 
Ethernet Repeaters ... 
Ethernet Transceivers/Receivers 
Evaluation and Demo Boards.... aoe 
Evaluation Boards . 778, 975, 998 


.. 1049-1050 
.. 1049-1050 


Fan Management - 665 
Fanout uu... 977 
Fiber Optics and Networks... «778 
PING TS ssiethstsints tices Seardcteas 925, 1106-1107 


Hall Effect Sensors 


1009-1011, 2477 
Hardware Monitors and Thermal Manage- 
ment 778 
High Band-Width 
High Frequency .. 
High Side Load Switches. 
Hot-Swap Controllers... 
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1019-1020 
Industry Standard Boot Block.. -. 796 
Inertial High Performances.. 1020 
Integrated Power Switching Controllers 

1037-1039 


Industrial 


Integrators. 
Interface.......664, 778-780, 789, 925, 979, 
- 998, 1020-1021, 1122-1124, 


1140-1142, 1148, 1157 


Adapters 
ADSL Drivers 
CAN... 


Cards.. «792 
Chips .. - 1070-1072 
Controllers . 665, 1067, 1069 
Ethernet..... -. 858-859 


Ethernet Protocol. 
HVS. 
12C... 
IEEE 1394 . 


-803, 859-860 
860-861 


PCI Express.. 
Peripherals ... 
PWM (Pulse Width Modulator).......... 657 
RS232/422/423/485. -803, 861-868, 


1122-1124 


Transmitters/Receivers ....625, 858, 998, 


. 1064-1065 
.. 803-804 


UARTs 
\/O Controllers.. 
/O Expanders.. 


1021 


Latched Drivers 
LCD/LED Drivers. 
LDO Regulators..........984-994, 999-1000, 
ssupedgueesesadaas 1006-1008, 1048, 1131, 1137 
LED Ballasts 
LED Drivers/DC-to-DC. 
Light Applications. 
Lighting.. 
Linear.. 


662-664, 1029-1032, 1045-1048, 
site 1055-1056, 1072-1100 
Linear Peripheral Drivers.. 
Logic Translation 
Memory 
EEPROM, Parallel.. 
EEPROM,Serial 


Memory Products ... 
Microcontrollers 
8051 Architecture........611-613, 620-624, 


689, 691-694, 730 


ARM 


Cortex™ . 666-667 
ARM®. 604, 691-693, 
ae 08-710, 758-759 


AVR®.. 
BASIC Stamp 
BlueStreak. 
C166S V1.. 
C166S V2.. 
CAN... of 
Cortex™ «710 
Flash....611-613, 620-624, 635-650, 668, 
671-679, 684, 686, 688-689, 
-695-696, 704-706, 712-719, 
.. 727, 729, 738-739, 741-755 


-. 605-610 


MCS@®51.... 
MCS®96 
MP3... 


611 
633-634, 668-670, 
680-681, 696-697, 711 
633-650 


Micro-Integration.. 


616-619, 682, 
720-727, 789-792 
....616, 618-619 
..659-661, 684, 
.. 786-788, 1017 
MAM G rss cactcst avs ctstts ictaceesioned 562, 566, 1212 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 


Microprocessors 


Module: 
Mixed Signal Product.. 


MOS Logic. 
Motion/Motor Control .. . 780, 1003 
Motor Drivers/Controllers 1011, 1055 
Multiplexers/Demultiplexers ....... 928, 1129, 
1144-1145 
995, 1048, 1132 


- 1001-1003 


Op Amps. 
Optical Sensor.. 
Parameter and Data Storage 
PCI-to-PCI Bridges 
Peripheral Controllers . 
Peripheral Interface Products 
PFC/PWM Controllers a 
Potentiometers, Digital...660-661, 776-777, 
1059-1061, 1147, 1161 


-.. 928-929, 978, 1003-1004, 1008-1009, 
Pe .. 1012, 1023-1026, 1037, 1065, 
. - 1107-1117, 1125-1127, 1129-1130 
Power Conversion «1003 
Power Linear. .- 1003 


Power Supply Products......... 760-761, 814, 
.. 929-973, 1026-1028 


Power Switches 
Precision Ground Reference. 
PrOC@SSOIS ......s.ssescseeseseeeens 
Programmable Gate Arrays 
Programmable Logic 
CPLDs. -.588, 595-597, 601, 686 
FPGAS 22505023 tcararsestssstaceinre 586, 588-589, 
591-595, 602-603 


FPSLIC . 605 
SPLDs . - 603 
ProSLIC.. 
Protection 
Radio Frequency ........:ccccssseeereee 814 


Real Time Clocks......814, 973, 1028-1029, 
. 1065, 1148-1149 
1117-1118 


- 982-984 


References 
Regulators . 


Reset Circuits See ICs - Supervisors 


RF/IF 
RF Modules 1049 
RF Products... . See RF/IF 
Sensor/Signal Conditioning ......... 783-784, 
Spkncdodstdesaneitesnesiet ice sWacttet seadeacee 799, 1004 
Serial Communication Controllers ....... 800 


Signal Controllers/Processors..... 784, 814, 
.-973-974, 1029 
1004-1005 


Signal/Interface. 


Small Signal... «1005 
Smart Power.. «. 1033 
Smart Power Modules 1049 
Sound Modules. . See digikey.com 


-784, 799, 814, 929, 1005, 
-1049, 1066, 1124, 1130, 
“ -1145-1146, 1161, 1195-1196 
Supervisors/Reset Circuits .......... 653-654, 
re 995-997, 1057-1058, 1143-1144, 1148 
Supervisory Circuits/Reset Generators 


Specialized 


beccagaiideithalanssteeshencadescbssdbeacnsaste 784, 1005 
Switches ...785-786, 998, 1005-1006, 1130 
Analog. .. 868-870, 998, 
siedas -1006, 1144-1145 
Arrays .. 1066 
Power Distribution. 2000-2001 
Switching 


Switching Controllers... 
Switching Regulators... 
System Management.. 
Telecom Broadband... 
Telecommunications 
TFT Displays ........... 
Thermal Management 
bitetass 814-815, 974-975, 999, 1033, 1149 
Fan Controllers . : 
MICA Insulators 
Temperature Sensors ....... 664, 814-815, 
shediistuceectenaeed 974-975, 1033, 1146-1147 


Thyristor Triac . 

Timekeeping 1149 
Timers......... 815, 975, 997, 1058 
Tone Decoder . . See digikey.com 
TOPFET .. 814 
TriCore™ . 732 
TVS... 1005 
UARTs 1100 
USB...... 1157 


Host Controllers. 
Interface Modules.. 


USB to Serial Converters. 632 
USB Transceivers ..... 
Video Communication . 
Video Switch Products. 
VIPOWET -:..23-c.ccc0ceces 
Voice Record/Playback 
Voltage Detectors . 
Voltage Monitors... 
Voltage References .. 


-654, 1162 
1143-1144, 1149-1150 


ia -. 1067, 1193-1195 
Voltage Regulators ....654-656, 1033-1037, 
«1040, 1067, 1101, 1127-1128, 
1132-1133, 1163, 1193-1194 
Volt-to-Freq/Freq-to-Volt Converters .... 661 


Waveform Generators.........:0ccceeeee 783 
Interface Modules.................... 332, 351 
Inverters 

CCFL and UV.... 2533-2535 


EL Backlighting.. + 2535 


«2331 


1/0 Modules.................... 2198-2200, 2212 
Isolators ......0.00.0.0 See Optoisolators 
Jumper Wire Kits............0.0000.0... 2284 
Keyboards... 2062-2063 
Keypads... eee 2061-2063 
Kits 
Adapters 
RF -439 
BASIC Stamp Kits 630 


Bead Cores. 
Buzzers 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic .. 


--1568, 1570, 


1579, 1620, 2332 
1741, 1761, 1791, 2332 
«1710, 1726-1727, 

1742, 2332, 2334 
1709, 1711, 2332 


Ceramic 
Film 


Polyester... 


RF/Microwave. 1776 
CeraDiodes. -- 1963 
Chokes .... «. 1535 
Connector 182, 205-206, 260, 356 
Crimp Wire Ferrules.. + 330 
Crystal .. 2334 


1285-1286, 2334 
1285-1286, 2334 


Diodes .. 


EEPROM Kits . 
EMI Componenis.. 


Ferrite Cable Cores. 
Ferrite Chips Beads.. 
FDC OPC a cczcce.ecivetekactscectcacndsstececeibe 

Fuses.... 2009-2013, 2017-2019, 2332 
Hardware . 2283, 2334 
Heat Shrink Tubing ++. 2228-2231, 2334 
Inductors... ... 1468, 1475-1477, 
1482, 2332, 2334, 2374 


Integrated Circuits. 


PC Prototyping Boards 
Potentiometers................ 1951, 1955, 2332 
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Resistors 1838-1842, 1853-1857, 


- 1861-1862, 1896, 2333-2334 


Sensors i 
Spacers/Standoffs . ad 

Switches... -.2049, 2114, 2162, 2334 
Terminals, Insulated 
Test Equipment 
Test Lead 
Thermistors........cccceee 


Labels 
Computer Printable 
Heat Shrink.. 
Safety ... 
Solar (Photovoltaic) 
Thermal Transfer. 
Wire Marker 

Dispenser 


Lamps 
Assemblies .. 
Bracket 
Bulbs.. 
CCFL. 
Magnifiers . 


Laser 
ACCESSOLIES .........0scseeeeeeee See digikey.com 
Diodes Modules 

Adjustable Focus 
Infrared ........00. 
Laser Line Generator. 
HE NE (Helium Neon) .. 
Receivers.. 


wee 2554 
2554 
2554 
See digikey.com 
See digikey.com 
... See digikey.com 


Bezel Displays 
Character Display Modules ...... 2529-2532 
Controller Boards and Accessories.... 2526 
Dot Matrix Modules 
Graphic Display Modules. 


Organic (OLED) Displays 
TFT Displays . 2526, 2528-2529, 
2532, 2537 
2528-2529 


... 1167, 2463-2464, 2470-2472, 
.. 2475-2476, 2481-2482, 2552, 
‘ ..2555-2567, 2574-2584, 2588-2624 
7-Segment Displays... 2555, 2568, 
- 2588, 2592, 2614, 2621 


LEDs. 


Accessories . 


Alphanumeric Displays. . 2592, 2617 


Arrays/Light Bars 2564, 2566, 

beers 2574-2575, 2582, 2588, 2612-2613 
Arrays/Light Engine ............00. 2574-2575 
ASSEMDIIOS 0... eee eee eeeeeeeeees 2598, 2601 
Bar Graph Array... 2568, 2591, 2614, 2624 
Based sists caiciscnicnaraiauaiac 2567, 2576 


Bi-Color........ 2557-2561, 2564, 2577-2581, 

see 2583-2584, 2589-2591, 2593-2597, 
«2600-2601, 2620-2621, 2624 
.. 2556, 2560-2563, 2574-2581, 
2583-2584, 2589-2590, 2593-2594, 
2596, 2602-2603, 2611-2612, 
-. 2616, 2618-2621 


Circuit Board Indicators 
Cluster 
Connectors .. 
Design Kits 
Dot Matrix Display . 
Driver 


Fiber Optic 
Flashing/Blinking 
Heat Sinks 
Hexadecimal Displays .. 
High Brightness............ 2556, 2564, 2583, 
2586-2587, 2593-2594, 2596, 
-2599, 2611-2612, 2618-2621, 2624 
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2392, 2402 


Microprocessors Dual Output . i F 
i .. See ICs - Microprocessors nite é ~ i - 
Energy Star.....csceccccscectsseeeeseeeeteseeneeees 2409 


2416-2418, 2431-2436 
Microscopes: aeeee External .... 2316, 2331, 2410-2411, 
562, 2413-2414, 2428-2430, 2438-2440 


High Power 
Holders/Mounts .. .2274, 2279, 2566 
Incandescent Replacement. 


2576, 2585 
-2449, 2463-2464, 2470, 2473, MOSFET/MOSFET Drivers 


Panel Meters............ 


i gpeniausataveuse 2475-2476, 2481-2482, 2552 .658-659, 994-995, 1189-1192, Paper Filters . 2391, 2404 
Lenses/Caps. 2599, 2606-2607, 2613 ..1203-1205, 1219, 1230-1241, Thermal Printer.. Hook-Up Cables . 
Level Meters . ie «1250-1252, 1263, 1277-1279, Toner Transfer... es Linea... 
Low Battery Indicators 2564 -.. 1302-1308, 1313-1317, 1320-1322, 1326, " Medical Grade....... 
Modular.. 2598 ascassaarses 1332, 1334-1336, 1348, 1353-1359 si eas pide ta dain 7 9299 Multiple Output .....2394-2396, 2416-2418 
lapters, Application Specific “ ! ; 
eres apres oo Motor Control BaCKDIAN@S cesccsscsscscscsersseseneeePOB7 900 9 wren 2431-2432, 2435, 2439-2440 
eta ; Nate! : Modular Boards .........ssessseecsseessseesseesses 667 Etching Equipment 9990-2294 Power Modules - 2396, 2416 
Numeric Displays. .2617, 2621 9 Equip Power over Ehernet (POE).. 
Panel Mount........ .2565-2566 Motors eee ~- 2286, 2288 Single Output........2390, 2392-2397, 2402, 
RGB (Red/Green/Blue).. 2557, 2563, Geared.... Prototyping Accessories .........2264, 2279, 5: 


2415-2418, 2431-2437 
2395, 2397-2401, 2409-2411, 
-- 2413-2414, 2420-2424, 
2426-2436, 2438-2440 
Universal Input......2395, 2397, 2410-2412, 
2414, 2426-2427, 2438-2440 


Liaesistetgiess 2285-2292, 2302, 2308, 2310 
Cleaners and Cloths... 2264, 2302, 2308 
Spacers ........ -2267, 2279 Etch Resist Pens 
Surface Mount PCB Drill Bits..... 


e 1167, 2571-2573, 2613 
Thermal Clad Boards . -1167 Swabs and Brushes.. 
Through-Hole. - 2569-2570 WIPGS.........0cce 


dstskiatsisbuseeda 2574-2575, 2577, 2601, 2612 Stepper... 
Smart Displays 


Switching .. 


"2290, 2308 
"2302, 2308 00 cue 


White "2556, 2576-2577, 2579, ; ; Prototyping Boards 2279, 2285, Mi ee nee ee tl 
— 2583-2584, 2590, 2594-2596, 2599, Optical Enhancement Films ....... 2524 & 2287-2292 ohare 
autes 2602-2603, 2611-2612, 2619-2621 @ptoelectronics Copper 2289-2291 Printers 
Wide Angle ........::cscccscacsessecseconesenees 2624 Ambient Light Sensor. 2466, 2477 Solderless Breadboards w+ 2284, Accessories . wes. 2277 
Lighting Evaluation KitS....ccccccccccccccccsscesceecceseee 26006 © sesaceeaeeseeseeeseeeteeseeeeee 2288-2289 Labels .2277 
CONNEC CHOLS cecceccccsssesssseseeseeseese 2535, 2567 Infrared Detectors Terminal/Distribution Strips. Thermal .. 2276-2277 
eas si , Infrared Emitters ...2463, 2465, 2467: 2468, Toner Transfer Paper . Thermal Paper. 22 
Light Pipes........... 2274, 2559, 2585, 2599 l—".... 2470, 2473, 2475-2476, 2481, 2552 Ph I isolat Wire Marker ar a 
Nicki Interrupter Modules .. . otocouplers ............. See Optoisolators ae oe ee 
Flashlights 2343 ee ghee Modu es... Photo Detectors......See Optoelectronics ees ss é 
: ? enses, Spherica 
Worklights.. ++ 2329 Light Detectors. Photodiodes ............. See Optoelectronics ie. 2318-2320, 2325 
Line Conditioners ..............000...00.... 2330 Logic Detectors. Phototransistors..... See Optoelectronics i 2320, 2325 


Optical Sensors 
discngatesce sees 2473-2474, 2476, 2482,2552 Potentiometers 
Reflective -2476-2477, 2482 Angle Sensing/Positioning.. 


Orientation Sensor... Audio .... 
Photoconductive Cells 


Carbon.. 
Photo Detectors 


Lockouts ..........0.00..0.. See digikey.com 


.. 1927, 1931, 1934, 
tes -1943-1944, 1955 
COPAMIC «0... esctesestscneeteeenseneee 1953-1954 


Temperature .... 
Thermocouple . 


1 2464- 2465, 
«2467-2468, 2473, 2482 


- 2318, 2320 


Magnetic Card Readers 2275 
Magnets. 2161-2162 revecerncetas Cermet . 1912-1917, 1923-1926, Programmers and Programming 
Photo ICs : ‘o469 2482 . 1928-1939, 1942, 1949, 1955 Tools .............0... See Development Tools 
pial i a Photointerrupters ...2462, 2476-2477, 2482 Conductive Plastic ~ 1917, 1934, prototyping... See PC Board Prototyping 
Reflective 2462, 2482 1938-1940 a 
. 795, 1164-1165 Photo Transistors . .. 2449, 2463, gt : ...660-661 Protractors, Digital .............0..0.0..... 2503 
Compact Flash. H164-1165 eessescanseecens 2469, 2473, 2475-2476, 2481 Digital Readout Dial.. 
Flash Disks Reflective Sensor. Joystick Controller. . 
Remote Control Receivers. 2553, 2587 1951, 1955, 2332 
PCMCIA Touch Screens «2525-2526 -1917, 1934, 1939 
Secure Digital Raceway 


Optoisolators/Photocouplers 


uDOC . 2453-2454, 2457, 2461 


Wire Duct and Accessories... + 2273 


DDR..... 

DDR2.. Ee grrr Stock Pot™. Racks and Accessories 

DDR3 oe TST pep irs ETS 2452 THUMDWHEEL ceccecccccccccccccecececscecsescecseee YQ4Q (0 ceteeresteteesseseestessesnesnesneneenees See Enclosures 
DiskOnChip .. .. 2445, 2448, Trimmer. See Diodes/Rectifiers 
EEPROM jatesievscsctisetenisasssstersenscesnsard O22, °° 2452, 2458-2461 as -1919-1928, 1930- “1939, 


EEPROM, CMOS .. 1941-1942, 1949, 1951-1955 Reference Books.......... See digikey.com 


Magnetic. 


EEPROM, Parallel .. - 1065, “1159 Optocouplers . Two- Axis Controller « 1941 Relays 
EEPROM, Serial. 5, 1152-1160 Photo-IC Output Wirewound 1917-1918, 1931, BGA ciinirandecniineninicamaain 
Embedded 793-794 Photo-Transistor Output.. 2441-2442, cecseeseeesseesees 1936-1937, 1939, 1943-1944 Control 
EPROM .... 1021-1022, 1159 -! F 
paca tay ” 2445-2448, 2450, 2452, Bower Cords.. 60-61, 1546-1547 Current Sensing. 
924-925, 115 2455-2458, 2458 PT 1538-1 High Frequency 

weve 792-798, 1022, 1151, 1159-1161 PHOtOVOItaIC a avsotsnesentnecesnee 1237, 2452 mee Se Oe oiModulas eign 800 3216 
iButton®. 1148 SCR/Triac Output. 2445, 2447-2448 ~— Power Dividers ..............0000.0.. 1518, 1838 Mechanical 2165-2197 
INAND ... Thyristor Output . 2451, 2454 Power IC ‘ ~ 
M te istive RAM Power Entry Modules............1551-1554, TD OWSN BU vvrsvrereeeeeeesrrseesertessesesseetersease 
Meiies toe Oscillators 1360-1363, 1369, ¥ Reed.. 

lodules. 

NVRAM.. -1381, 1387-1395, Safety 
PROM, Serial ae 4400- 1405, 1407, 1412-1415 Power Outlet... ee 1548 Sockets and Accessories. .2170, 2172, 

, Clock 1360-1363, 1400-1402, 1414 2 2174, 2181-2186, 2191, 2197 
hg Crystal . 1363-1372, 1381, Power Strips ...............000..... 2330-2331 Solid State 2198, 2201-2215 

i -1395, 1407, 1414 power Supplies Time Delay .. 2545, 2547 

Serial Dataflash ; XX 
SRAM. Ovenized (OCXO) 1405, 1408 AC Adapters........... 2428-2429, 2439-2440 


- 1387-1390 
. 1390 


Programmable .. 
1152, 1156-1157, 1160-1161 Real Time Clock. 


StrataFlash®......0.cccccccccceeeeeees 794-795 SAW (Surface Acoustic Wave).. 
MESFETS....00.00.0...0.ceeeceeeeeeeeeeeee 529, 570 Silicon.. 


Accessories 2413-2414, 2427 Resistor/Capacitor Networks..... 1900 


AC-DC Converters 2394-2395, Resistors 
2401, 2410-2411, 2414, 2420-2424, Aluminum Housed. 
2426-2427, 2430-2433, 2438-2440 Anti-Sulfurated. 


-. 1876, 1894 
See digikey.com 


Sockets 1394-1395, 1402 hy 
Metels 0.0.00... See Test Equipment Spread Spectrum. 1412 Configurable Arrays 1898, 1900-1906, 1908 
Audio . 


Synchronous Clock Generators 


Mi troll 
picdetara has he Temperature Compensated (TCXO), 


... See ICs - Microcontrollers 


1404 DC-DC Converters. 
ee 2402- 2403, 2405-2408, Capacitor Discharge .. 


(TCVCXO) .. 1362, 1379, 1389, esse 2415-2418, 2422, 2425, 2433-2437 Capacitor Mount... 
Microphones .. 1405, 1407-1408, 1413 Adjustable Output Carbon Composition.. .. 1870, 1874 
Voltage ‘ontrolled Saw (VCSO)........ 1408 Point of Load (POL).... 2392, 2415, 2433 Carbon Film.. ..1859, 1861 
Voltage Controlled (VCO) .......... 1409-1411 Programmable ... 2401, 2436-2437 Carbon Film 
ss Controlled (VCXO), (VCTCXO) Desktop Switchers -. 2428-2430, Ceramic Composition ..1875, 1877 


- 1362, 1377-1378, 1380, 


a 2438-2440 Chassis Mourt.... 
- 1393, 1400, 1404, 1408 DIN-Rail Mount.. 


w+» 2422-2424 Current Sense . 


Magnetic 
Silicon... 


-..1864-1865, 1867 
1871-1872, 1886 
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Current Sensing.... 1863, 1866-1867, 1870, 
- 1872, 1893, 1895 
- 1886-1888 
1873, 1891, 
1893, 1897 
-1868, 1870, 1878 
1838-1842, 1853-1857, 
1861-1862, 2333 
1867, 1872 
-1839, 1858-1860, 1862, 
880-1886, 1890 


Foi 
Heat Sink, Mountable 


High Voltage . 
Kits.. 


Metal Element.. 
Metal Film. 


Metal Foil 
Metal Oxide Film.... 1860-1862, 1877, 1888 
Mounting Hardware 1879 
Corrib®.. 1879 
Networks -1838, 1899-1900, 
-1904-1907, 1909-1911 
1872-1874, 
876, 1886-1888 
1864-1870, 1873, 1877-1879, 
sgieearasnGlon 1884-1886, 1891, 1893-1897 
Power RF Terminators 528, 1842 
Precision Thick Film... 
Precision Thin Film . 
Kits .. 
Pulse... 
Rheosiats . 
Surge Capable. 
Thermistols........ccccceee 
Thick Film .... 1843-1851, 1853-1857, 1868, 
ee 1870, 1872-1873, 1876-1878, 1891, 
1893-1894, 1896, 1899, 1908 
-1838-1843, 1852, 
863, 1905-1906 
875, 1878-1879 
.. See digikey.com 
Wire Element 1877 
Wirewound -1861, 1864-1866, 1869, 
oweaidecatcet aa 1872, 1874-1876, 1883, 1885, 
suasedareesesacaes 1888-1890, 1892, 1896-1897 


Non-| 


Thin Film 


Vitreous Enamel .. 
Wide Terminal 


Zerohm Jumper Wires .............. 1861, 1898 
Resonators 
Ceramic . 1416-1420, 1422 
SAW... 1417, 1419-1420, 1423 
RF/Hybrid 
Attenuators.... .. 1899 
Balun..... 1518 
Directional Coupler. 1518 
Power Divider S.........0::cccee 1518, 1838 
Radiat sesastadaseehdinsadten lehicebietiaee See RF/IF 
igassuggsbiatsseasusdunesesenneedsa 1554 


523, 527-528, 539, 555, 563, 
425 566, 570, 573-574, 581 
526-527, 529, 531, 533, 541, 
..548, 550-554, 576-577, 579 
- 439, 538 
Baluns.... «541-542 
Bluetooth® Devices...... 306, 527, 529-530, 
...537-538, 548, 559, 
: 566-567, 571, 575-577 
NY [ole [0] (-\- 529, 538, 548, 
559, 571, 575-577 
Serial Modem Adapter/Cord 
See digikey.com 


USB Adapters 
Couplers ... 
DC Filters 


DDCs.. 
DDS.... 525 
Development Tools . .523, 525-527, 


531-532, 538-539, 555-556, 569, 
.. 571-572, 574-575, 577, 581 


Diodes 
Diplexers 
Multilayer 
Encoders/Decoders 
Ethernet Bridge 
Filters 
FM/IF Systems. 
Frequency Down/Up Converters. 


541-543, 576, 581-582 
-. 566 


Gain BIOCKS (ceiciccisissectecstccccestesccedescas ths, 
Gain Phase Detectors. 
General Purpose . 


Hardware -535-536 
IEC Inlet Line Filters 1558 
IF Receivers... 

Inductors. 

Interface.. 

Line Filters 

Log Amps/Detectors 

Medical Grade Filters.. 1556-1557 
Mixers/Multipliers ........0.0cccce 549, 566 
Modems.........0006 532, 557-558, 626-627 
Modulator/Demodulator............... 523, 527, 


549, 570 
..527, 532, 554-556, 
-- 568-569, 572, 575 


OEM/RF Modules 


ZigBee 


Modules ore . 
PC Board Mountable Filters.. 1557 
PLL Synthesizers and VCOs............... 524, 
Prescalers.. 562 
Reader Modules 534-535, 565, 580 
BIO cspsstot oie asi tetecies en ctateeeras 582 


Antenna.. - 534-535 
Base Station IC. -527, 580 
Development Kits . 556, 574, 581 


Modules.. 


Readers... 

Transmitters/Receivers -556, 567-568 

Transponders. 578-579 
RF Modules... 525, 529, 547-548 


RMS Detectors . - 523 
Shielding. . 537 
Splitter - 523 
Switches. .... 538, 562 
Synthesizers .. .. 559, 572, 577 


Terminators.... 
Test Equipment. 
Transistors . 528, 538-539, 561, 564 
Transmitters/Receivers. 524, 526-527, 
538-539, 556-557, 567, 569, 
7 «571, 577, 581, 665, 789 

RX/TX Subsystems . 
Wireless Modules 
Wireless Networking Tools. 


... 569, 572 

WLAN... 529, 548 
ZigBee™ Devices 537-538, 557, 
sagshede estate deus nivtundecateeatesd 563, 568, 575 
RFI Suppression... 1532-1535, 1537-1539 
Ribbon Cable, Filters..................... 1537 


RTDs (Resistance Temperature 
Detectors)... 


SOORS asisssciosinsiiscacczntsasceens 1249, 1260, 1274, 

ec seelabdencddacticadutuadesive 1321, 1346-1347, 1979 
Security Guards. .........0000.00. 2071 
Semiconductors 


soestehace AtaltaesdeivecewsSve See Integrated Circuits 


Sensors/Controllers 
Accelerometer. 2247, 2490-2491, 
asivecad 2508-2511 


2471-2472, 2484 


Air Flow... 
Ambient Light. 
Clinometers ... 
Current. 


-2495-2497, 2499 
2498-2500 


Digital Compass 
Distance Measuring 
Electromechanical Controls.. 
Evaluation Kits and Modules 


«.. 2489, 2523 
2474, 2507 


. See digikey.com 

2472 
». 2522 
2478-2479, 
.2481, 2497-2498 


Gas Flow. 
Gear Tooth.. 
Hall Effect 


Programmable 
Humidity 
Illumination . 


Evaluation Kits 
Inclinometer....... 
Infrared Receivers 
Liquid Level. 
.. 2479, 2489, 2522 
2504 
160-2161, 2164, 
+. 2498-2499, 2522 
Magnetoresistive (MR)... 2479, 2499, 2522 
Motion 


Load Cells. 
Magnetic.. 


. 2466, 2469, 2471, 
.2473-2474, 2476, 2481 
«2479 


Oxygen. 

Interface Boards 
Packard™ Harnesses.. 
Photoelectric 


Position/Proximity ........000:c00. 1922, 1949, 


-. 2160-2162, 2466, 2472, 
.. 2492, 2505, 2507 
2160-2162 
2472, 2483-2489, 2491-2493, 
2500-2505, 2510 


Magnetic.. 
Pressure .. 


Smoke Detection .. 


790 
Switch «2479 
Temperature 2479, 2504 
Thermal... 
Thermopile . . See digikey.com 
Touch 


Ultrasonic. 


Vacuum... 

Variable Reluctance Sensor (VRS).... 2480 

VIDPALION sssscicscdscduscesatscecesceaacies 2472, 2510 
SIMASS occ eee 1346 
Sidactors.........00.0 ee 1990-1991 


Socket Modems 


Sockets...........0.00... 
DIMM 


Lamp. 

Oscillator.. -1394-1395, 1402 

SIM Card . 483 

SIMM 490 

Strip.. ..508-510, 512, 516 

Transistor. 1178 

Zig-Zag... -514 
Socket Wrap ID... 502 
Solar 

Cables 


Connectors . 


Solar Cell Photovoltaic.. 


Solder/Desolder 
Accessories... 
Desolder Braid 


... 2290, 2303-2310 
-. 2290, 2308, 2310 


Desolder PUMP........::cccceceeeees 2307 
Flux Pens.......... 2290, 2306, 2308, 2310 
Paste and Dispense'’s.............:000 2310 
Pocket Dispensers. 

Replacement Tips.. 2303-2306, 2310 
Solders 2309-2310 
Solvent Dispensers 


Sponges ..........+. 
Thermal Tweezers . 
Vacuum Pickup Tool . 
Equipment ................ 
Cordless Solder lron. 


Fume/Smoke Absorbers .. .. 2307 
Rework/Repair 2303-2306 
SMD Removal Kits. 

Solder Irons 


Solenoids ............0... 1166 


Speakers 
Balanced Armature 
General Purpose 
Headset/Handset... 
Hi-Fi 
Mini. 
Miniature Monitor 
Notebook... 
Specialty... 


Static Control Products....... 2299-2302 
Stepper Motors .............0.0.00. 1166 


Surface Mount Products 
dsachaspasdateansiste See specific product listing 


Surge Protection Components 


Surge Absorbers 
ATTAYS oisiisessieritteatisniiiaivieciet devs 
Multilayer Chip.... 
SiBar Thyristors .. ..2001, 2003 
1956-1957, 1959 
-1961, 1964, 
-. 1966-1967 


- 1972, 2005, 2007, 
«2330-2331, 2422 


Arrays 


Multilayer Chip. . 1965, 2005 


Swabs and Applicators ...... 2290, 2308 


Switches 
ACCESSOTIES .......ceceeeee 2050, 2054-2056, 
seete 2058-2059, 2065, 2068, 2070-2072, 
2075-2079, 2090, 2094-2097, 
--2106-2107, 2110, 2112-2113, 
2127, 2133 
2050, 2059, 2071, 
..2078, 2094-2097 


Splashproof Boots ..... 2059, 2070, 2075, 
2077-2078, 2090 
2124-2125, 2128-2131 
2044-2046, 2048 


.. 2140-2150 


Basic Limit 
Detector 
DIP.. 
Disconnect, DIN Rail Mount 
+2123, 2125, 2137 
- 2102-2104, 
2106, 2108-2110 
2048, 2053, 2076, 
. 2090-2091, 2094, 
«2106-2109, 2111-2113 


Illuminated 


Interlocks .. 
Intra-Switch™ 
Joysticks 
Keylock . 


2108-2109, 2119-2120 
2061-2063 


Key Switch ..2053, 2057-2058, 2064, 
thse -2106, 2109, 2113, 2119-2120 
Kits.. 2114, 2334 


Knob Switches. 


2107, 2109, 2140 
2124-2127 
2161, 2163-2164, 2478 
See digikey.com 
2136 
.- 2050-2051, 2056 


Microswitch... 
Navigation. 


Paddle ..See Toggle 
Pilot Lights «- 2106-2107 
Power... . 2038, 2096, 2202 
Pressure - 2505 
Pushbutton - 2038-2043, 2046, 2054, 


... 2057-2059, 2061, 2071, 2078-2079, 
2086, 2090-2104, 2106, 2108, 
- 2111-2113, 2123, 2144 


Push/Pull 


2119 
Pushwheel 2064 
Reed.. 2161, 2163-2164 


Rocker 2059-2060, 
2079-2084, 2086-2091 
... 2058, 2138-2141, 
2145, 2147, 2149, 2151 
DIP! isctrsistreceessd 2140-2141, 2145, 2147 


Knobs and Dial Plates ..............08 2138 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


(to91) 9 


PRODUCT INDEX 


XAaNI LONGOdd 


Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Seale” c:.:ccccccssecctesseccaeas 2050, 2073, 2076, 
- 2111, 2132, 2147 
- 2094, 2106-2107, 
2109-2110, 2113 
sisi 2038, 2078, 
2114-2118, 2143-2145 


2121-2124, 2132-2137 
2047-2057, 2060, 2096, 2113, 2123 


2462, 2472, 2510 
2087, 2144 
-2066-2077, 2079, 
- 2084-2085, 2091 


Tachomete’s ................0.ceee 2480 
Tape 
Adhesive Transfer 
Duct... 2265 
Electrical 522, 2265 
Fabric.. -522 
Foam... 2265 
Foil Shielding 522, 2265 
Low Static 
Polymide Film .. 
Safety/Warning See digikey.com 
Shrink .... +1. 2230 
Splicing.. 2266 
Water Soluble .. 2264, 2266 
Wire Marker 2277 
Wire Marker Tape Dispensers............ 2266 
Telephone 
Adapters ... 299, 310 
Connectors -See Connectors - Modular 
Modular Cables ..........:ccceeeeeee 293-295 
Terminal Blocks............. See Connectors 
Terminal Lug ...........0..0.0. cee 357 
Terminals-Splices.......... See Connectors 


Test Equipment and Supplies 
Accessories ............ 2311-2312, 2314-2315 
Automotive/Industrial Meters 2549 
Battery Meters . 2547 


Cable Tester 
Capacitance MeterS.........0cccccceeeee 2318 
Clamp Meter........... 2311-2312, 2314-2315 


CRT Restorer Analyzer... 
Current Meters 
Data Logger 


See digikey.com 


2315, 2467 


Frequency Counter. woe 2017 
Hour Meters.. -2547, 2549 
Hygrometer... 2315 
In-Circuit Testers... - 2318 


Insulation Testers 
lsolation Transformer . 


See digikey.com 
2311-2315 


LCR Testers .. w+ 2318 
Manometers, Digital .. See digikey.com 
Megohmmeter «2311-2312, 2315 


Multimeters ... 2311, 2313-2315, 2317-2319 


NTSC Generator.. 2318 
Oscilloscopes - 2317, 2319 
Panel Meters. 2539-2542, 
2544, 2547-2551 

2541-2542 

Cable Assembly we 2551 
Digital 2539-2542, 2548-2551 
Parts Testers. ws. 2318 
Power Supplies. 2551 


Patch Cords..... 
PC Cable Teste! 
Power Recorder.........c:cccsssssssseenens 2315 


2322, 2324, 2327 


Probes 


Logic Probes.. 


Oscilloscope .. 
Pulser Probes 
Test Probes. 


Thermocouple «.. 2318, 2320 
Process Time Meters .. «.. 2539, 2550 
Programmable Electronic Load. 
Psychrometer. 
Rate Meters... 
Relay Switch 
Resistivity Teste! 
RF Generator. 
Rotation .. 
Test Leads . 


2217, 2225, 2311-2312, 
2314-2315, 2318, 
- 2320, 2322, 2325-2328 


Test Points . 


++ 2284 

Thermometers/Temperature Testers 
aszeavetisccl rateustsctsseseo:celestehecasted 2311, 2320 
Transistor Testers. . See digikey.com 


Voltage Detection. «2467 
Volt/Ammeter . ++ 2548 
Voltmeters.....2311-2312, 2326, 2548-2549 
Wire TraCel......cccccceeceeseee cess 2315 
Thermal Cutoffs .... 2027, 


2029-2030, 2037 


Thermal Management 


Fans/Blowe'rs .........:00 See Fans/Blowers 
Heatsinks . See Heatsinks 
KilSieitsass 1173 


Peltier Modules. 
Thermal Clad Boards.. 


1167 
1167 


Thermistors 
Inrush Current Limiters ....1992-1994, 1998 


NTC. 1992, 2512-2521 
PTC. - 1992-1997, 2029 
PTC Resettable Fuses... 1994, 1999-2002, 

svetonighanigiseaataineagusstnudsaareleetavass 2004-2005 


Thermostats, Encapsulated 
cadeshntaddeacetetadatvecadaat Sedetaxa(acuteateres 2027-2029 


. 1227, 1347, 1972, 
-1979, 1989, 2001, 2003 
SiBar Thyristor Surge Protectors........ 2001, 


sie Gubasdi deh UNG ce iuddli cede tis toddenseheasaodees 2003 
Timers.......... 2538-2539, 2543-2544, 2547 
ACCESSOTIES uu... cece 2538, 2543-2544 
Programmable .. 2538-2539, 


2543-2544, 2551 


Tools 

Air Nozzles 2306 

Air Rework Station «2306 
- See digikey.com 

Bench Press, IDC Assembly.............. 2296 

Bit Holders . See digikey.com 

Bits and Bit Sets + 2297 

Cable Tie Gun 2269, 2273 

Chip Lifter 

Coax Cable Stripper ..........0..... 2221, 2298 


Crimp....... 56-57, 72, 96-99, 101, 103, 105, 
wet 109-111, 139-143, 148-150, 157, 175, 
... 179-180, 182, 184, 190-191, 194, 198, 
.... 201, 203-206, 214-217, 219, 223-224, 

...227-228, 231-233, 235-236, 238, 

.248-249, 251, 259, 265-268, 271, 

275, 280, 289, 291, 295, 298, 310, 

= 330, 354, 356, 360-362, 364, 

.372-374, 376, 379, 386, 391, 396, 

. 399-402, 409, 415-416, 423, 425, 

429-430, 438, 441, 444, 

471, 2221, 2462-2463 

295, 298, 310 


Modular 


Cutters and Pliers ........... 2294-2295, 2297 
Desoldering Pump 
Excavators .. . See digikey.com 
Fiber Optic.. 315, 2319 
Field Service Kits +. 2297 
Fume/Smoke Absorbers . 2307 
HAMMENS.........s.cessececnseses See digikey.com 
2227, 2306 


Hemoclamps/Hemostats 


Hooks ... +. 2293 
Insertion/Extraction....56, 97, 103, 109-110, 
... 148-149, 152, 154, 179-180, 184, 198, 
«- 203-206, 215, 217, 219, 223, 227-228, 
«231-233, 236, 249, 251, 259, 265-267, 
sastads, 271, 275, 280, 376, 379, 386, 391, 
. 396, 399-400, 402, 409, 415, 
- 471, 2294, 2298 
...515, 518, 2298 
. See digikey.com 
. See digikey.com 
-. 2295, 2298 


Inspection Mirrors . 
Knives and Blades 


. See digikey.com 
Magnetizer/Demagnetizer .. a 
Multi-Purpose . 


Nibbler 

Probe Pick .. +. 2294 
Punch Down in299 
Reamers . See digikey.com 
Screwdrivers... ++ 2295-2297 
Tuning Tools 


Tweezers.. 


. 2296, 2305 

Wire/Cable Stripper .............. 179-180, 182, 

184, 198, 203-206, 295, 

ia ..298, 2217, 2221, 2293, 2298 

Wire Cutter. ++. 2295-2296 

Wire Dispensers 

Wire Wrapping ... sa 

WYenche........ccccesssesessecesnsenseenteneees 2296 

Transducers 
Audio ........... 2234, 2237-2239, 2243, 2247 


2494-2495 
Frequency 
Pressure 


. 2483, 2485, 
dadarattasietctateasses ved 2500-2501, 2503, 2523 
Rotary Variable Inductance (RVIT) .... 2503 


WHPASONIC!. ccs sccesctsescosecesctesceccessteatis 2234 
NOMA QO sic. setzteegesttesl weet tarepescitd 2494-2495 
Transformers .....See also Coils/Inductors 
7 AU [0 (0 Perreeree ere rpe rer etre rere error 1468, 2374 
Balun 558, 1516 


- 2533, 2535 
.. 2372, 2375, 2377 


Chassis Mount 
Control 
Converter. 
Current Sense 
Desktop Switcher.. 
Encapsulated... 
Isolation... 
Medical Grade 
PC Mount......2365-2367, 2369, 2372-2377 
1428, 2365-2366, 
-2368-2370, 2372-2373 
Power Over Ethernet (PoE)............... 1435 


-. 2428, 2430, 2438 
aststiaisia 2367-2368 
.. 1468, 2330, 2370 


Switchmode 
Telecommunications . 

LAN Discrete Modules. 
Telephone Coupling.. 
Toroidal . 


Variable: AC... cscccscsceccacigectevseecnssstceees 2310 

Wall Mount.. «2368, 2428, 2430, 2438 
Transient Voltage Suppressors 

(TVS) 

Arrays ... 1276, 1978, 2007 


Diodes .. «1312, 1319, 


aes . 1969-1978, 1980-1989 
Steering 
Varistors/ZNRs .. .. 1956-1962, 


. 1964-1965, 1968-1969 


Transistors................. 528, 538, 561, 564, 
«. 1181-1187, 1197-1203, 1205-1209, 
. 1217-1218, 1228-1241, 1253-1254, 
. 1264-1266, 1277-1281, 1300-1301, 
1317-1318, 1320-1321, 1331, 
1334-1342, 1348-1349, 2334 
1197-1200, 1218 


«1228-1229, 1241, 
«1309, 1317, 1321 


.. 1217, 2334 

geese Caste ctete ceeds 538, 564 
Transponde’s.................00cee 578-579 
WHAGCS ici saciecueks 1226-1227, 1261-1262, 
1273, 1312, 1345-1346 


Quadrac®. a. 1346 
Tubing 

Corrugated Loom............++ 412, 2271-2272 

Heat Shrink.. +2226, 2228-2231 

Kits.. +. 2228-2231, 2334 

Teflon. 


UPS System... 2330 
VACUUM... cece eee eens 2284 


- 2002 
..1958, 1968 
-.1965, 1968 


1216 
MOVs (Metal Oxide)........ 1961, 1966-1967 
Multilayer Chip......1958, 1960-1961, 1965, 
.. 1968-1969, 2005 
1962, 1964-1965 


Strap 

Telecom... 

Thermofuse . 

TVS... 

ZNRs. 1956-1957, 1959 
Voltage Controlled Oscillators 

(NGO) vcisscciseed cckelicids 1409-1411 
Voltmeters ..................... 2539, 2548-2549 
WIDCS #6 2is.c:peccncrcnineis 2302, 2308 
Wire See also Cable/Wire 

Holders/Ties 2267, 2269-2272 

Jumpers 2284, 2325 

Markers . 2264, 2277 

. 2264, 2277 

Saddle ......ccccesceeeeeen 2268, 2271-2272 

Wire Duct and Accessories......... 2273 


Wireless Communication.....See RF/IF 


WLAN Frontend Modules ............... 534 


QIN |. 2ocesccesvanststoarsnsatcsentcs See Varistors 
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3M 


Adhesives 
Clean-Walk... 
Command™ . 
Hot Melt 


Breadboards.... : 
BUMPONS '2..ceisccscscestes cecatee dete stasis 
Cable 


5-47, 54-55, 164 
Round Jacketed/Shielded. 


Cable Assemblies 
D-Sub .. 


Plug and Socket 

Termination Jumpers . 
Cable Splice Enclosures 
Cleaning Cloth. 
Connector Hardware.. 
Connectors 


Mini-Clamp 
Card Edge. 
Delta.... 
D-Sub 
IDC... 
Intra-Connector 
Intra-Switch™ 
Memory 

Compact Flash . 


microSD™ 
SD™.... 
Secure Digital 
MetPak™ 
2FP... 
CP2.. 
HSHM.. 
miniSAS 


Plug and Socket ......... eestor 40-42 
Ribbon 


Termination Jumpers . 
EMI Suppression 

Absorber Pads 
Headers 
Heat Shrink Tubing . 
Hook and Loop Fasteners 

Dual Lock™.. 

Scotchmate™ 
IC Sockets 


Type ‘A’ LCC 
ZIP cas 
ZIP DIP 
IC Test Clips.. 
Jumper Wire . 
Kits 
Heat Shrink Tubing . 
Insulated Terminals. 
Optical Enhancement Films. 
Optoelectronics... 
Touch Screen 
Patch Cords.. 
Privacy Filters 
Probe-lt Clips... 
Shorting Jumpers 
Static Control Products . 
Tape 
Attachment 


Electrical. 
Fabric 
Foam... 
Foil Shielding 
Low Static 
Splicing... 
Water Soluble 


Terminal Connectors... 355-356 
Terminal Strips . 2289 
Tools, Crimp 


Vacuum 


Aavid Thermalloy 
Heat Sinks 
BGA.. 
Thermal Compound. 


1168-1170 


Abracon Corporation 
Gry Stal wes cessatctssenctesceaeacenaniscs 
Filters, SAW... 
Oscillators 
Programmable 
Resonators 
Ceramic 


ACL Staticide, Inc. 
Cleaning Wipes.... 
Static Control Equipment 


See digikey.com 


Static Control Products 
Static Dissipative Soap.. 


2299, 2302 


ADI See Analog Devices, Inc. 


Advanced Photonix, Inc. 
Photo Diodes/Emitters 


Advanced Thermal Solutions, Inc. 

Heat Sinks 
BGA.. 
LED 


1173-1176 


Kits 
Airpax See Sensata Technologies, Airpax 


AlfaMag Electronics, LLC 
WMGUCHONS ce.cai ct cin eesscteteniets Maciek 1498 


Allegro MicroSystems, Inc. 
Integrated Circuits 
Hall Effect Sensors 
Motor Drivers 
Power Management. 


1009-1011 


All Sensors Corporation 
Pressure S@MSOMS ........ccssceceeseeens 2493 


Alpha & Omega Semiconductor, Inc. 
MOSFET/MOSFET Drivers... 1358-1359 
Power Management..............05 1126-1127 
Transient Voltage Suppressors (TVS) 


Alpha Wire Company 


Cable 
Bus Bar. 
Coaxia 
Etherne 
Hook-Up 
Multiconductor 
Multi-paired. 2222 
Sleeving... 2225 
Spiral Wrap. 2226 
Test Lead.... 2225 
Tinned Copper Flat Braid 2225 
Heat Guns... 2227 
Tubing 
FADTIG zc: 4: etccccsetesesocdsctescacgeseeaescsnes 2227 
Heat Shrink. 2227 


Tefl 


Altera 
Cables/Programming Hardware........... 597 
Development Kits and Tools . 
Evaluation Kits 
Integrated Circuits/Semiconductors 

CPLDs.. 
FPGAs.. 


Altium 
Development/Starter Kits.. 
Evaluation Boards and Kits 
FPGA/CPLD Kits 


American Electrical, Inc. 
Cable Grips 
Circuit Breakers, DIN Rail Mount. 
DIN Rail Mount 
Disconnect Switches 

Accessories 
Interface Modules and Cable: 
Terminal Blocks 

Accessories... 

DIN Rail Mount 
Tools, Crimp.... 
Wire Ferrules.. 


Ametherm 
Inrush Current Limiters 
Thermistors, NTC.... 


Amphenol Commercial Products 
Connectors 


Backshells 

High Density 
Infinity... 
Modular, Etherne' 
SAS 
SFP 
USB... 


Amphenol - Connex 
RF Adapters:. tcsscitisateieca at 420-423 
RF Connectors 


Tools, Crimp. 


Amphenol - Industrial 
Circular Connectors 
97 Series... 
Accessories . 
IP67... 
MS Series. 
PT Series.. 
RADSOKG®... 
Waterproof 
Cord Grips... 


Amphenol - PCD 
Connectors .. 
IEEE 1394 
Modular, Ethernet (RJ11) 
Terminal Splices ... 
DIN Rail Mounted 
PCB Mounted. 
Pluggabl 


Amphenol - RF Division 


Adapters, RF Coaxial... 427, 429 
RF Connectors 
AMG cceressstiestnsatatentomscserstsermenatovasss 425 


Amphenol - Tuchel Electronics 
Cable Assemblies 


eco/mate™ .. . 384 
Connectors 
Backshell Kit............... See digikey.com 
Circular 
44 Series 


eco/mate™ 
Hand Tools 
Rectangular, Heavy Duty .. 209 
Smart Card 


Amprobe 
Test Equipment 
Accessories... 
Clamp Meters . 


- 2314-2315 
. 2314-2315 


Data OQ Ol ciccceceiccteiscsiccscsnieenests 2314 
Hygrometer 
Kits wcscectsess 
Megohmmeter . 
Multimeters... 
Power Recorde! 
Psychrometer. 
Relay Switch. 
Resistivity Tester. 
Rotation .... 
Test Leads 
Voltage Detection 
Wire Tracer ......... 


AMP Tyco Electronics 
See Tyco Electronics AMP 


2314-2315 
«2315 
2314-2315 


Amulet Technologies LLC 
Graphic LCD Tool Kits «0... eee 2529 


Amveco Magnetics 
Transformers 

Current Sense . 

Medical Grade. 


Analog Devices, Inc. 

DSP Emulators/Programmers....... 736-738 

Gyroscopes 2509 

ICs/Semiconductors . . 784 
Amplifiers .. . 764-770 
Analog Computation Circuits . w. 769 
Analog/Digital Audio . 769-770 
ATE and Time Domain .770 
Audio/Video .770 
.770 
Clock Generation and Distribution.... 770 


Data Communication 770 
Data Conversion... . 770-776 
Digital Potentiometers . 776-777 
Display and Video Converters 777 
Evalution Boards ... .778 
Fiber Optics and Networks. .778 


Hardware Monitors and Thermal Man- 


agement we 778 
Interface... . 778-780 
Microcontrollers . 738-739 
MicroConverter® . 738-739 
Motion/Motor Control .. 780 
Power Management.. . 780-783 
Sensor/Signal Conditioning . 783-784 
Specialized IC we 184 
Supervisory Circuits/Reset Generators 

wees 784 
Switches . 785-786 


Waveform Generators. 
Isolators, Digital 
RF/IF Products. 


2453-2454 
- 522-525 


DDCs.. 524 
DDSs.. 525 
IF Receivers. . 524 
Sensors, Accelerometers . 2509 
Evaluation Boards .... .. 2509 
Antenova 
AMMONMAS cscs: scsseceseescscctsscsccsasecantaseetctan 525 
APEM Components, Inc. 
SOCurily GUAardS iv. ccsiicssccsstedssessctecezees 2071 
Switches 
Emergency Stop. 
Joysticks 
Keylock .. 
Pushbutton 
Rocker... 
Toggle... 2077, 2087 
API Delevan 
Bead Cores.. 1482 
Cable EMI Ferrite Core: 1482 


EMI Suppression Cable Cores . .. 1482 
Ferrites, Flexible Material/Tubing....... 1482 
Inductors 
Ail CONG sects cscaciscecsstaciesataciecaearstseetss 1482 
Chip. 


Coils. 
Common Mode Chok -1481-1482 
File hissssaseskesssatevstesieaaaeteeatactssasecteisea 1474 


Fixed... -1474-1482 
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High Current... 1474, 1477-1480 
Kits 1475-1477, 1482 


Power Choke .. 1478-1480 
Shielded .... .. 1474-1480 
bl [0] (0) [0 >| peer pererrey reer See digikey.com 
APM Hexseal 
Switch: S@aNS 0. -cccccscct scteececescesectceneneds 2065 
Aries Electronics, Inc. 
Adapters 
DIP 516-517 
IC Socket ... 516-517 
Headers 
Covers . 515 
515 
IC Sockets 
Adapter... 516-517 
Collet ... 515 
Horizontal .. 515 
Lock Eject DI 516 
Open Frame 515 
PGA. 516-517 
in Li 516 
517 
516 
516 
517 
515 
515 
517 


Oscillator Sockets 
Tools 
DIP Extractor.... 
IC Straightener . 


Artaflex 
RF/IF 
RF Modul ........cccecceeeeteeeeeeeeeee 525 


Artesyn Technologies 
DC-DC Converters 
Power Supplies.... 


Asahi Rubber, Inc. 
Heat Sink Pads........cceceeeeeee 1178 


Assmann Electronics 
Adapters 
D-Sub 
Keyboard 
Mouse.. 
SCSI. 
USB 
Cable Assemblies 
CAT 5 and CAT 5e.. 
CAT 6 Patch.. 
Computer, Molded.. 
IDC 


DIP ... 49, 53 
D-Su 48 
Pin/Plug 1-53 
Socket.. . 49-50, 52 
IEEE 1284. . 58 
IEEE 1394 . 62 
Multi-Media 61 
Power Cord 60-61 
SCSI.......... 62-63 


Termination Jumpers . 
USB Extension . 


Cable Testers 
Computer Equipment 

Cable Assemblies 
Connectors 


..58-61, 63-64 
48-52, 63, 300 


Modular .. 
Pin/Plug 
Socket. 


Flat Ribbon Cable 
Headers 
0.100” (2.54mm) 


Protected 
PLCC Sockets . 
Power Cords... 
Test Equipment and Supplies 

Cable Tester. 

PC Cable Tester. 


Astec Power 
AC-DC Power Supplies. 
DC-DC Converters 


Astro Tool Corp. 
Grimp: TOONS: .sessssicececss 376, 379, 389, 471 
Insertion/Extraction... 376, 379, 389, 471 


ATM America See Brand 77 Tools 


Development Tools and Kits 
8051 Architecture.. 
ARM® Thumb® 


FPGAs.. 
RF/Wireless 
AVR® Z-Link™ 


FPSLIC 
Integrated Circuits 


Memory 
EEPROM, Parallel ............ccccceee 1159 
EEPROM, Serial 
EPROM 


Serial Dataflash .......0.c cece 1160 


Microcontrollers 
8051 Architecture.. 
ARM® Thumb® 


Smart Card. 
USB.. 
SPLDs. 603 
Wireless Communication............... 526-527 


Avago Technologies 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules....... 316 
LEDs 
7-Segment Displays. 
Bar Graph Arrays..... 
Hexadecimal Displays 
Numeric Display: 
Smart Displays . 
Surface Mount.. 
Optoelectronics 
DPOB IMIGNS 22.0: ccccceccscctcceeessescescsncess 
Optoisolators 
RF and Microwave Products. 
Sensors 
Ambient Light 


Proximity 
Aven 
Blades 
DeDUITING.........cccscscseeetetseneteeeeens 2298 
Precision 2298 


Illumination Lamps. 


IC Insertion/Extraction 
Knives and Blades 
Tweezers . 
Worklights... 
Replacement Bulbs ........... cee 2329 


AVX Corporation 
BUZZOTS i tics ccccissantscacsctacscetinteasestescsnczn: 2244 


Arrays 
Automotive Multilayer Chip 
Ceramic, Axial 
Ceramic Disc. 


Ceramic, Multilayer............. 1746-1748, 
...1762-1773, 1778-1780 
Flexisafe Capacitors . 1773 
Low Profile .1775 


Feed TNKOUQN -2.-c.ei..c2.seeeisece tienes 1529 

Kits . . See digikey.com 
Film... - 1733-1734 
Low Inductance . . 1779-1780 
Microwave Chip . . 1775-1778 
Multilayer Chip (MLCC) . 1773-1775 


Niobium Oxide Chip . 
RF Power........ 
Soft Termination. 
Supercapacitors. 
Tantalum 
Thin Film, Chip 
Tip and Ring 
Trimmer 


1680 


0.100” (2.54mm) 
IDC Discrete 
Strip 


MOBO™... 
PCI Express. 
PCMCIA ... 
Rack and Panel . 
Secure Digital . 
Crystals 
Filters, Thin Film ... 
Fuses, Thin Film 


Inductors, Thin Film .. 1487 
Oscillators -1413, 1415 
Resonators 

Ceramic 21419 


.. 1420 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 
. 1968-1969 


Wet Tantalum 


B B Battery 
Batteries, Lead ACid...........ccc:ccccccceee 2345 


BCcomponents See Vishay 
BEAU See Molex 


Bel Fuse, Inc. 


DC-DC ConverterS........0ccccceeees 2415 
Fuses . 2024-2025 
Telecom 2024 


Resettable Devices... ... 2006 


Bergquist 
Heat Sink Pads 
Thermal Clad Boards 
Touch SCreen........cccsscsscsesesssennnes 


1177-1178 


BiCCGeneral See General Cable 
Bivar, Inc. 
Hardware 
Insulators .. 2274 
Spacers .... .2274 
LED 
Assemblies . See digikey.com 
Clips ..... . See digikey.com 


Modules 2274 

Light Pipes 2274 
B&K Precision 

Capacitance MeterS...........c cee 2318 
Component Testers 
CRT Analyzer..... See digikey.com 
EPROM Eraser.. .. 2318 
Generators 


. See digikey.com 
See digikey.com 


Multimeters 
Bench Top. 2317-2318 
Clamp-On . . 2317 


Oscilloscopes . 


Power Supplies 


. 2316 
Hook-Up Cables . «2316 
Probes 
High-Voltage . .. 2318 
Logic/Pulser.. 2318 
Thermocouple . 2318 
Programmable Electronic Load. 2316 
Programme's .........eeeee See digikey.com 
Test Leads .. 2318 
Accessory Tips Kit. 2318 


Transformer, Insulation .... See digikey.com 
Transistor, Testor.............. See digikey.com 


Bourns, Inc. 
Connectors 
Modular, 70AA. 
Dials, Concentric Scale 
Encoders 
Digital Contacting 


Optical ... 

Rotary... n 

Square/Sealed...........e cesses 2155 
Fuses 

Resettable..........ccccscssenes 2004-2005 

Telecom. See digikey.com 
Inductors... See digikey.com 
Modular Contact, 7OAD ...........::cc0ccee 482 
Networks, Resistor ............ccccccsseeereee 1911 
Potentiometers 

Carbon 1927, 1931, 1934 


Cermet......csceccseesssssensseseeeee 1928-1939 
Conductive Plastic. 1934, 1938-1939 
Panel Control ...1934, 1939 


Trimmer .... . 1927-1928, 1930-1939 
Wirewound 1931, 1936-1937, 1939 
Resistors 


Current Sensing.. 
Metal Element. 
Power RF Terminators 
Thin Film 
RF/IF 
Terminators 


Surge Protection 
Surge Arrestors (GDT 
Surge Suppressors 
Multilayer Chip... eee 
Switches 
Key Switches... eee eeeeeeeeseeeeeeee 
Rotary Selector 


Thyristors 1978-1979 
Transient Voltage Suppressors (TVS) 
SWOOIING sits. scteaeicsarinn 1978 
Varistors 
MOVs.. 


Multilayer Chip. 


Brand 77 Tools 


Bud Industries, Inc. 
Enclosures/Boxes .........:00008 


Accessories and Hardware. 


Cabinets «+. 2256-2258 
Cases and Boxes 

Aluminum .. 2254, 2256 

++. 2253-2255 

Plastic. - 2253, 2255 

Racks.. ++-2257-2258 


Filters See digikey.com 


Building Fasteners 
Hex Nuts 
Kits, Hardware . 


«2283 
2283 


Rivets.. -. 2283 
Screws 
Machine .........0ccccccssescseesssseeeneseeees 2283 
Metric .. 2283 
2283 
.. 2283 
Bulgin 

Connector 
Circular - 403-404 
Waterproof. - 403-404 
Ethernet... . 306-307 
Waterproof. . 306-307 
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IEEE 1394A (Firewire) .....0.... eee 307 
Waterproof 


USB 
Bluetooth® Adapter 
Switches, Pushbutton .............0c:00c08 


Burr-Brown See Texas Instruments 


Bussmann _ See Cooper/Bussmann 


Caddock Electronics, Inc. 
Resistors 

Current Sensing, 

Heat Sink Mountable . 


Thick Film 


Cantherm 
Bimetal Cutoffs 
Encapsulated Thermostat: 
Sensors, Thermal 
Temperature Regulators 
Thermal Links 
Thermistors, NTC 
Thermistors, PTC 


Capital Advanced Technologies, 
Inc. 
Surfboards® . 

Adapters . 
Kits 


Cardinal Components 
Oscillators 
Programmable ..........:ecesseseeeeeeee 1389 
Temperature Compensated 
Voltage Controlled (TCVCXO)..... 1389 


Carling Technologies 


Circuit Breakers .........ccceeeeeee eee 2032 
Switches 
ACCESSOLIES ........ccscceeesseeeeseee 2071, 2079 
Pushbutton. . 2071, 2079 
Rocker . . 2079, 2088 
Toggle.. . 2071, 2079 


Carol Brand 
See General Cable/Carol Brand 


Catalyst Semiconductor, Inc. 
Memory 
EEPROM, Parallel .. 788 
788 
... 788 


786-788 


Mixed Signal. 
CDE See Cornell Dubilier Electronics 


CEL California Eastern Laboratories 
Optoisolators 
High Speed Digital 
Photo Transistor Output. 
Relays, Solid State 
RF and Microwave Products 
Amplifiers, Wideband 
Frequency Down/Up Converters 
Prescalers 
Switches... 
Transistors . 
ZigBee™ Devices... 


Cherry Switch 

Computer Keyboards..........:cccceeee 2063 

Sensors 
Hall Effect 
Magnetic Position 

Switches 
Key Switch. 
Pushwheel . 


Snap Action 


Chipcon Products 
See Texas Instruments 


Chip Quik, Inc. 
SMD Removal Kits........0c:cceeeeeeee 2307 


Cll Technologies 
See Tyco Electronics Corcom 


Cinch Connectors 
Barrier Blocks... 
Jones Connectors 


Cirrus Logic, Inc. 
Development Tools and Kits . 
Heat Sinks 
Integrated Circuits 

A/D and D/A Converters 


Power Amps 
Power Control/Management. 
Microcontrollers, ARM®. 


Citizen 
Crystals . 1382-1386 
Oscillators 379-1381, 1388 
Programmable . 1388 
TCXO . 1879 
Printers, Thermal . 2276 
C&K Components 
Sensors, Magnetic........0.... eee 2160 
Start Card sa. sccccesscessectesscececttcteessseadine 498 
Switches 
ACCESSOTIES ..........:00005 2054-2056, 2058, 
. 2068, 2094-2095, 2097 
054-2056, 2094-2095 
2046 
2141-2142 


wee 2137 
Emergency Stop 103-2104 
Illuminated .. 2052, 2094 
Keylock.... -2104, 2119 
Keyswitch...2052-2053, 2057-2058, 2119 
Navigation... 2051, 2056 


2046, 2052, 2054, 
. 2057-2058, 2092-2095, 
«2097, 2103-2104 


. 2082-2083 
Rotary 2058, 2141 
Selector we 2104 
Slide ..... 2117-2118 
Snap Action 2046, 2137 
WaGhissietsctces 2051-2057 
Thumbwheel..........ceeeeeeees 2065 
TOQGIG ses saccss osisesccecssscssaetacss 2066-2069 

Clare 


Optocouplers 
Relays, Solid State 
Switches, POWEF ............cc:ccceseceeeeeees 


Clarostat 
See Honeywell Sensing and Control 
C-MAX 
Antennas w 528 
RF Receivers/Evaluation Boards.........529 


CML Innovative Technologies 
See digikey.com 
..2576, 2597-2601 


598, 2601 
Blue .. 2576 
Flashing 2598 


Incandescent Replacemen 


Lenses.. 2599 
T1 Modular . 2598 
White .... 2576, 2599 
. 2599 
. 2599 


Coiltronics (Div. of Cooper/ 
Bussmann) 
Inductors 

Common Mode. 


Shielded .. 
Toroidal... 


Power Over Ethernet (PoE: 


Comair Rotron 


Fans.. 2350-2352 
Accessories 2352 
Heat Sinks 


Comchip Technology 
Diode Arrays 
ESD Suppressors . 
Transient Voltage Suppressors . 


w 1275 
1276 
-1276 


Conec 
Connectors 


D-Sub 
Accessories and Hardware............ 289 
Backshells ... 
Combination 
Filtered 
Gendor Changer. 
High Density... 
Water Resistan 

Industrial Ethernet 

Micro TCA 


connectBlue 
RF/IF 
Antennas 
Bluetooth® Device 
Modules... 
RF Modules . 


Conner-Winfield 
Crystals... 
Oscillators 

Ovenized (OCXO). 


Voltage Controlled (VCXO) -. 1404 


Conxall/Switchcraft, Inc. 


Cable Assemblies ..........00:cc:cceeeee 386 

Circular Connectors... 387 
Cooper/Bussmann 

ESD... 


Fuses.... . 2020-2023 
1/4” Diameter AG .. 2021 
Alarm Indicating. +. 2022 


Automotive 


Telecom 


Holders .... 
Automotive 2021 
Clips 2021, 2023 
Panel Mount «+. 2022-2023 
PC Mount ......cccccecessceeeneeeeeees 2021 

Cooper Industries 

Solder/Desolder 

Replacement Tips. .. 2310 


Cooper Tools 
See Crescent/Erem/Weller/Wiss/Xcelite 


Copal Electronics 
Fans/Blowers 
+ 2360 


Brushless DC . 2360 
Potentiometers, Cermet.. . 1923-1926 
Switches 

DIP isssctesteisassisttsesicistescies 2143-2144 
1 2144 

2145 

Slide .. . 2143-2145 
al Cole [0] [= ieeerreee arene ener eeerper rere ere rer 2144 


Copeland Communications, Inc. 
Development Kits, Modem..............+ 627 


Corcom Tyco Electronics 
See Tyco Electronics Corcom 


Cornell Dubilier Electronics (CDE) 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic 


Computer Grade «1585 


Flatpack....... 1580 
Screw Terminal 1585 
Film, Axial . 1733 


1585 
1733 
- 1833-1834 


Hardware... 
Metallized Polypropylene 
MICA.. 
Radial 


Coto Technology 


2159 
«2159 
2156-2158 


Reed 
Switches, Magnetic Reed 


Cramer Company 


Geared Motors AC/DC........0:ccceees 1166 
Hour Meters .......ccccssccsstscssenteeseens 2549 
Cree 


MESFETs. 


Crescent 
Tools 

Pliers, Wrenches. 

Screwdrivers 


CR Magnetics, Inc. 
Current Indicators 
Current Sensors .... 
Relays 

Current Sensing. ........0:cceeeeeeee 2496 
Transducer 

Current. 

Frequency. 

Voltage 


Crouzet 
Control Relays .... 
Counters/Timers . 
/O Modules..... 
Relay Controllers ... 
Relays, Solid State 
Time Delay 


Crydom 
/O Modules . 
Modules 
Diodes 


Crystek Corpor 


Attenuators... .. 1409 
Cable Assemblies 

.. 1409 

Connectorized . .. 1409 

Amplifier... .. 1409 

Regulator.. 1409 


1408-1409 


Voltage Controlled SAW (VCSO).... 
Voltage Controlled (VCO) ....... 1410-1411 


CSR 


Bluetooth® Devices... . 530 
WLAN Devices . 529 
C-Ton Industries 
Digital Panel Meters.. 2550-2551 
Cable Assemblies «2551 
Power Supplies... 2551 
cTs 
Crystals 1399-1400 
Encoders, Mechanical ..................005 2152 
Heat Sinks .... See IERC 
Oscillators... 1388, 1400-1402 
Programmable nWave™ -. 1388 
VCXO.. .. 1402 
Potentiometers 
Carbon... .. 1943 
Cermet... 1942 
Joystick Controller . . 1941 
Stock Pot™ - 1942 
Trimmer .... -1941-1942 
Two-Axis Controller . 1941 
Wirewound 1943 
Resistor Arrays, Thick Film Chip 1908 
Resistor Networks . 1907, 1909-1910 
BGA se: 2 cies: 1907 
Current Sensin, .. 1867 
Switches 
. 2148 
.. 2140 


: 
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CTS Electronic Components 
(California), Inc. 
Circuit Board Retainer 
Heat Sinks . 


CUI, Inc. 
Alligator Clips 
Buzzers... 
Cable Assemblies 

AC Line Cords .......ccccceeeeeeeeeeee 2430 
Audio ... 
Power... 
Connectors 


Circular DIN 
F (Television) 
Modular Adapters 
Power... 
Current Sensors 
Encoder, Rotary... 
Microphones 
Electret Condenset...........cccce 2246 
Power Supplies 
Desktop Switchers... 
Linear 
Switching 
Wall Transformers 


Speakers ... 2233-2234 
Thermal Management 

Peltier Modules...........ccccsceeeeee 1167 
Transducers, Audio ...............05 2238-2239 


CUI, Inc./V-Infinity See V-Infinity 


Curtis Industries 
(Formerly Eastek International/ 
PREO 
Filter; Wins ssissisvasvaaceavesccerscatiacesavasere 1560 


Curtis Instruments 
COUNTETS .......cccecstscsesssseeenensenenenseneees 2547 
Test Equipment 
Battery Meters 


Custom Computer Services (CCS) 
C-Compiler ... 651 
Development Systems.. 


CW Industries 
Cable Assemblies .........0.c:ccceeee 32-36 
Card Edge . 


DIP 


Headers, Protected.... 
Switches 


Rocker . 
Slide .... 


Cynergy3 
Reed Relays 
Sensors, Liquid Level 


Cypress Semiconductor 
Development Kits. 
Accessories .. 
Evaluation Boards 
Programmers 
Software .... 
|C/Semiconductors 
Buffers 


See digikey.com 
.531, 683-687 


Microcontrollers 


Mixed Signal... eee 
Memory ICs 
PURO 2s2s ssstestiesrestcsnsssivs teasatasststecntes 1157 


Wireless USB 


Daburn Electronics & Cable Corp. 


Cable Wire 
Hook-Up .. See digikey.com 
Hardware, Standoffs .. See digikey.com 


Heat Shrink 
i 2230, 2334 


Dale See Vishay/Dale 


Dallas Semiconductor 
|C/Semiconductors 


Adapters 
Communicatio! 
iButton® 
Interface... 
Memory ... 
Microcontrollers 

Evaluation Kits 


MAXQ™ a 
Nonvolatile RAM Controllers............ 1148 
Oscillators: iccntiseecrssscs See digikey.com 


Potentiometers, Digital ..1147 


Real Time Clock 


Thermal Management 


1149 


Timekeeping.. i“ 
Voltage Monito 1149-1150 
DeLorme 
GPS Module... ccc ecceseeeeeeeeeeeee 531 
Delta Product Groups 
BlOWGPS ci: ccccctscctseisscivshecciecansesaes 2363-2364 
Fans 
DC Axial... 2363-2364 
Finger Guards 363-2364 
Filters, EMI 
Desco 
PrOD@S sess: escttscsicseecces See digikey.com 
Static Control Products 
Bags 2301-2302 
Cleaner. 2302 
Desiccant Packs . 2302 
Heel Straps. 300-2301 


Wash Bottles.. 
Wrist Straps... 


Dialight 

LEDs 
Arrays ... 
Drives 
Incandescent Replacemen 
Panel Mount 
PC Mount 
Surface Mount 

Light Pipes.. 


Digi International 
AIt@nMaS i: ac¢ iciesiicsectiescccccestencuecsecizcis 531 
Development Kits 

Programmable Boards 
Interface Boards 
RF/OEM Modules 
Wireless Development Kits 


Digi-Key 
Component Kits... 2332-2334 
Digital View, Inc. 
LCD Controller Boards...........0c:000 2526 
ACCOSSOTIES ........ccscssscsessestseseentsesees 2526 


Diodes, Inc. 
Diodes/Rectifiers.....1277-1279, 1282-1299 
Bridge Rectifiers 


Diode Array, 
Kits, Zener Diodes . 1285-1286, 2334 
MOSFETs «1278-1279, 1294 


Schottky..... 1291-1293, 1295, 1298-1299 
Super Barrier. 


Zener Diodes. .. 1282-1287, 1290 


Integrated Circuits 
Hall Effect 
LDO Regulators. 
Power Managemen 


. 1006-1008 
. 1008-1009 


Thyristor Surge Protection . 1972 
Transistors ... 277-1281 
Pre-Biased . 1279-1281 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 
ddoeeSevedt sebssacssetdsaceceduecisactaneeoses 1971-1974 
DLP Design, Inc. 
USB 
Interface Modules ............ccsecceeee 632 


Eastek International/PREO 
See Curtis Industries 


Eastman Kodak Company 
Camera Modules 
CMOS Image Sensors. 
Evaluation Boards ... 
Imaging Processor: 


Easy Braid 
Desoldering Braid. 
Solder Sponges... 


ebm-papst, Inc. 
Fans/BIOWEIS .........ccceeeeeeeeeeeee 2361-2362 


ECS, Inc. International 


Crystals. -1363-1372, 1416 
Kits .... 2334 
Filters 


Monolithic Crystal . 


Oscillators 
Programmable ...........:ecesseseeeeeees 1387 
VO-TXONCXO oo. eeeseeccntetstsneneeesee 1362 
Resonators 
Ceramic 


SAW... 


EDAC 
Connectors 
D-Sub 
High Density, VGA . 
Edgecard ........0.... 
IEEE 1394 (Firewire). 
Modular, RJ45 
Rack and Panel. 
Telecom 


USB...... 68 
Matrix Switches . . See digikey.com 
Electroswitch 
Encoders, Magneti 2138 
Switches, Rotary... w+ 2138 
Elna America, Inc. 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic «. 1561 


«. 1584 


Electric Double-Layer (EDLC 
Elpac Power Systems 
AC Adapters. . 2439-2440 
Power Supplies 
External . 2438-2440 
Medical . . 2439-2440 
ODOM FANG izs.c:stcsissadsemsiasstaceascsecss 2439 
Ember 
RF Development Kits 
ZigBee™ ICs 


Emerson Network Power 
Connectivity Solutions 
Adapters 
Banana Plugs/Jacks 
Binding Post 


MCX/MMCX 
Reverse Polarity SM. 
SMA/SMB. 


Tools, Crimp.... 


Energizer Battery Company 
Batteries 2335, 2337, 2343 
Battery Charge: -. 2335 
Cell Phone Chargers 


Flashlight Se: sccs2-02<.50.c0dsd 02 -4ediadecheieesd 
Enfis 
LEDs 
Alay Sicitt Gxt aries 2574-2575 
Light Engine ......... eee 2574-2575 
EPCOS, Inc. 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic ... .. 1586 
Ceramic 
Multilayer . 1743-1744 
Multilayer Chip (MLCC) 1833 


CombiSuppressor.. 


EMI Suppression... -1713-1714 

Metallized Polyester Film........1714-1717 

Metallized Polypropylene Film 
-1712-1713 


Sriapel Misccis: tei cenctieeatipaerietts 1586 
Ferrites 

NOMS seen a hiauacmiodesoast 1519 
Filters, SAW «. 1422-1423 


Inductors/Chokes 1468-1473 
Filter Line 
Wirewound 

Inrush Current Limiters 

Resonators, SAW a 

Surge Arresters.........eeseseeeseeeeeeeeeee 

Thermistors 
INUG na28 terete titi iaiee 2518-2519 
PUG tc Gch ters ashe ase 1996-1997 


1469-1472 
-. 1997 


Epson Electronics America, Inc. - 
Semiconductor Div. 
ICs/Semiconductors ..........000 1137-1138 

Application Specific... 1137-1138 


Epson Toyocom Corporation 


Crystals ... 1395-1398 
Oscillators . .. 1390-1395 
Real Time Clocks .. 1390 


Programmable .. 1390 


Equinox Technologies 


Programmers... . 584 
Erem 

Hand Tools w+: 2294-2295 

Cutters ... 2294-2295 


Tweezers .. -. 2294 


E-Switch, Inc. 
Switches 


Slide - 2114-2115 


Snap Action 2136 

Tact..... .. 2050 

Toggle 2072-2073 
E-T-A 


Circuit Breakers, Thermal 
Terminal Blocks 


ETC See Molex 


Excelsys 
Power Supplies 
Configurable .... 
Power Modules 


-. 2396 


- 2396 
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E-Z-Hook SUD ie sevscct cetenetatied sha est scseeetcete te Display Drivers... ::.cieccsicd.eseceecece ste enetee 789 at 
Alligator Clips Backshells .. |Cs/Semiconductors Sa Q 
Banana Plugs/Jacks . 2326 Combination Digital Signal Processors 728 2 
Cable Wall Brackets 327 Hardware... Microcontrollers . Hamlin, Inc. = 
Coaxial Test Cables ExpressCard™ Microprocessors Magnets 2161 
FFC/EPC (Flat Flex) 72. 81-84 iad — ssi adetthdisieaAe uae Seite a [a 
Patch Cords HDMI 463 linte rece? Sesscccsnctevectvis canes ceresseiss abet Bee eve ese Ww 
Probes .... Headers Memory Hall Effect ar 
Test Leads. 0.100” (2.54mm) Magnetoresistive RAM. Position...... Py 
2mm .. Microprocessors A : a 
Female, 0.100” (2.54mm RE/IF Switches, Magnetic Reed a 
ree IDC : Receivers/Transmitters ... Hammond Manufacturing p=) 
mii Transmitters/Receivers ... Enclosures/BoXxes .........:0:c0ee 2260-2263 ~” 
Fairchild Semiconductor IDC . Sensors Inductors/Chokes............. See digikey.com 
Bridge Rectifiers omm Socket 4155-157 Accelerometers . 2490-2491 Racks and Accessories ...2259, 2261-2262 
eee Ribbon Cable, Socket. 57 Sasa Temp. Comp. meee Transformers .. 2370 
s/Semiconductors A 
esha Sinoke Detection 799 «Hirose Electric Co., Ltd. 
Cable Assemblies 
FTDI Modular . 
Integrated Circuits 
oe Card _ USB acters atctnctentstent acti’ 631 Connectors 
Modular ... avi oe 
PCI Express. 480 . a ae 
PC Pincrereticke 502 USB to Serial Converters. 0.4mm ... 
Power. 147 + Future Designs, Inc. (FDI) 0.5mm ... 
SAS (Serial Attach SCSI 480 Development Tools and Kits 0.6mm ... 
SATA. 477 Demo Boards and Kits.........:0eeeee 689 0.65mm . 
SCA2 - 484 Programmer KitS.......sscesscsssecseseensees 689 0.8mm 
74LVT/LVTH Shunts .. 55, 157 RF/IF 1.0mm. 
7ALVX .. SmartCard.. Bluetooth® Devices ........cccceeeeees 567 1.25mm.. 
74S00 .. Terminal Blocks 1.27mm.. 
7AVCX.. 2.0mm ... 


7AVHC/VHCT Sockets, DIMM . Hard Metric .. 476 
95HS ... Tools, Crimp........ 

4000 . FEIG ELECTROICS/OBID GC Electronics 

7400... RFid Etching Equipment .........c.ccscsceeeseeee 2291 

FMS.. Antenna Etch Resist Pens 


LDO Regulators Hardware. Fish Paper : 
nave oe Readers... Terminals, Spring Push .. 343 Circular 
p Amps. — . Test Lead Jumpers Bayonet Lock w 396 
PFC/PWM Controllers ae Tool, Nibbler. Microphone - 399-400 
RF Power Amp Modules 1049 <i ye Miniature ..396, 399, 401 
Ginart'Power Modules Transmitting/Receiving Modules........ 317 Gems Sensors Push-Pull Look. "393-395, 400, 402 
Specialized .1049 Flambeau, Inc. Electromechanical Controls Screwlock ...394-395, 397-401 
TinyLogic®. 1049-1050 Conductive Cases and Cabinets ... oe Transducers Video .. 396-397 
HS... 1049-1050 F ensors ial 
UHS. 4050 ~-“FlexiPanel Conductive Switches SOaMels 
RF/IF : FFC/FPC.. 
. Electromechanical : : 
Bluetooth® Devices .........c:ssseceeses 537 Level Switches High Density . 257 
Zigbee™ Devices ...........eeeeeeeeeee 537 


Integrated Circuits 


Fluke Electronics 


Freescale Semiconductor, Inc. 


MOSFETs ‘: Test Equipment Solid State Zener Barrier Switch .... 2523 
Transient Voltage Suppressors 1312 Accessories... 2312 Memory Card 
é 9 PPIEO SONS se General Cable/Carol Brand Compact Flash ........ccceeceeeeeeee 489 
TONGISIONG casas cecarcecieuciae 1300-1301 Clamp Meters 2311 : : 
Insulation Tester: Cable/Wire MicroSD™. 
Fairchild Semiconductor/Optoelec- Kits ... Coaxial. . PC Card. 
tronics Group Megohmmeter: Hook-Up 2217 PCMCIA 
Multimeter Instrumentatio: 2220 Secure Digital : 
Test Leads Microphone +2221 SIM Card .483 
Optoisolators Thermometers Multiconductor ....2217-2218, 2220, 2222 Modular . 
SCR/Triac Output ... Voltmeters Multi-Paired, Shielded . 2220, 2222 
Transistor Output . Plenum . Power Supply. xs 
Photo Transistors .... ee Shielded Rack and Pane’ 215 
Speaker.... 
FCI Shielding s2ecceuecas cece as 537 Sree Rectangular, DIN 468 
Cable Assemblies Fox Electronics RF, Miniature -451 
Fiber Optic. See digikey.com General Semiconductor See Vishay 65 
P gikey. Crystals 396-399 
Infiniband... ff 7 " 
Oscillators GE Sensing Fiber Opti 
Connectors ber Opuc 
WGXO?’ sissessusesevsstsssetasssisinSasastersineses 1407 Fuses, PTC Resettable......0........ 1994 Adapt 313 
0.3mm .... ™M : os lapters ... : 
aa XPRESSO™ ssscarssecssracsasesracsssstoases 1407 Inrush Current Limiters Connectors 313 
1.0mm.. Free2move Ferrules .... .313 
RF/IF : Terminals... . 313 
Bluetooth® Modules .........:e:eeeeeee 537 Thermistor 1994, 2519-2520 Tools 
Development/Evaluation Kits...........- 537 ie - 2519-2520 Crimp.......96-99, 101, 103, 105, 109-111, 


sess 214-215, 396, 400-402 
Insertion/Extraction........ 97, 103, 109-110, 


Advanced Clock Generators ..........:+0 788 Grayhill 

Minitek™ .., 155-157 MAIO cesesssenvsssvtietvtirrrnnn, 789 EMCOUELS cecssssscseseseessssesesseseeeeee QAB12152 0 wnesssseetueenssseettnnsee 215, 396, 400, 402 
alte 476 Development Tools VO Modules . -2199-2200  W1-TECH Software Pty. Ltd. 
Back Panel 476 Development Kits ............. 538, 719, 727 Keypads... 2061 C-Compil 6 

y PUG E oi. onst cvs ects se sareceateseesaneseestisise 51 

BergStak. 144 DSP Emulators/Programmers........... 729 Switches 
Board-to-Board . . 144-146, 155-157 Evaluation Boards/Kits ............ 538, 712, DIP ... . 2146-2147. HOEI America, Inc. 

FIOAING .tasetiadecciaewea TAB > |. ctisiccstnsdcigecctatevisessce 717, 719, 727, 729 Knobs 2140 Adapters, RF............e See digikey.com 
Card Edge Programmers . 720, 727, 729 Pushbutton .2061, 2097-2098 Cable Assemblies, RF ..... See digikey.com 
DIN Rectangula Software Rotary . 2139-2140, 2147, 2151 [Soo |= ee See digikey.com 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell Sensing and Control 


Inrush Current Limiters ........0.000c0 1993 
Sensors 
CUCM itn snchtiatiateas 2479 


Fiber Optic Detectors. 
Hall Effect .. 
Humidity . 
Liquid Level 
Magnetoresistiv 
Optical . 
Oxygen... 
Interface Boards... 
Pressure . 
Switch 
Temperature F 
WItRASONICs sc.scsessssesesassasserctasaansastascs 
Switches 
PUSHDUHON is i2:ccccccccscstcceecessscerscsness 2086 
Rocker.... 
Toggle.. 
Tachometers . 
Thermal Cutoffs 
Thermistors. 
NTC.. 
Variable Reluctance Sensor (VRS)... 
Clarostat 
Encoder, Optical 
Potentiometers. 
Hobbs 
HOU MOIS .2.c.c0cccectsceccnsstcteensaess 2549 
Switches 
KG VlOCK escs<tessctcccschtesstshctechsstiasseu 2119 
Push/Pull. : 
Vacuum .. 
Micro Switch™ Limit Switches 
Switches 
Accessories 


SenSym ICT 
Sensors 
Air Flow .. 
Pressure . 7 
Transducers, Pressureé........... 2483-2485 


Honeywell SSEC 
Attenuators. 
Evaluation Board . 
RF Switches occ ceeneeeeeeeeee 
Sensors 

Digital Compass .. 
Kits ...... 
Magnetic. 


Horn Industrial Co. Ltd. 
Microphones, Electret Condenser ..... 2245 


Huntington Electric, Inc. 
Resistors. 
Audio 
Capacitor Mouni 
Current Sensing Shunts 
Lo-Ohm .. 
Metal Case 
Wirewound. 


IERC See CTS Electronic Components 
(California), Inc. 


ImageCraft Creations, Inc. 


C-Compiler 
ARM. 651 
AVR.. 651 
Freescale 651 


TI MSP430 651 


Industrial Fiber Optics 


Fiber Optic 
Accessories ..........0008 See digikey.com 
Bare Fiber See digikey.com 


Infineon Technologies 
Development Kits/Tools 


Development Starter Kits........... 730-732 
Diodes 

Schottky... 

Switching . 

Variable Capacitance.........eeeee 1318 
Integrated Circuits/Semiconductors 

sueastigenigigasdteisciguassniaranipionstvaiserey 798-799 

Evaluation and Demo Boards 1799 


LED Ballasts 
Power Management. 
Sensors 
Specialized. 
Microcontrollers 
8051 
C116SV1.. 
C116SV2.. 
TriCore™ .... 
RF/IF 
Amplifiers 
Development Tools 
Diodes 
Transistors .. i 
Transmitters/ReCeiVersS ........ccecee 539 


Transistors .. 

IGBTs 

MOSFEMSiit:c.:ssscecssisasziesecicien 1313-1317 
TvS 

Diodes .. 1319 


Injectorall Electronics 
Prototyping Boards and Accessories 


Breadboards ........ccccceeeeeeeeees 2289 
PCB Drill Bits... eee 2291 
Intel 


Bridge Controllers .........cccccccseeseeeeee 
Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) .. 
Demodulation and Coding Product...... 
Embedded Intel Architecture Microproces- 

... 790 


Ethernet Controllers. 
Ethernet Repeaters . 
Ethernet TX/RX ... 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules. 
Flash Memory 
i960 Microprocessors.. 
Interface Adapters/Cards 
\/O Processors 
MCS® 51 Microcontrollers 
MCS® 96 Microcontrollers 
MCS®251 Microprocessor: 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 
Network Processors. 
PCI-to-PCl Bridges.. 
Peripheral Interface Products. 
Strong Arm® Processors 
Telecom Broadband 
Xscale™ Processors 
Network... 
Storage... 


International Rectifier 


Control/Power... «1135-1137 
Diodes/Rectifiers . 1230-1237 
HEXFEMS ists.sciscscscisstecscastese 


Lighting Ballast 
Optoelectronics Relay. 
Photovoltaic Isolators 
Transistors, IGBT 


Intersil 
ICs/Semiconductors 
Amplifiers 
Clocks, Timers 
CPU Supervisors... 
Data Conversion 
Drivers/Receivers . 
Interface 


we 1059 


Parallel EEPROMS ...........00cceee 1065 
Potentiometers, Digital 059-1061 
Power Management. 1065 


Real Time Clocks 


SPOCHIZOG is. c2ccuctctecssncetcerieeeeds ie ee 1066 
Switches, Array 
Video Communication . 
Voltage References .. 
Voltage Regulators ... 


V/O Interconnect 
Modular Cable Assemblies ........... 293-295 


IRTOUCH Systems 


Touch Screens... +. 2525 


ISSI (Integrated Silicon Solutions, 


Inc.) 
Memory ICs 
EEPROM, Serial -1160 
SDRAM -1160 
SRAM... 160-1161 
ITT See C&K Components 
ITW Chemtronics 
Desoldering Braid. ... 2308 


ESD Hand Lotion.. +. 2302 
Flux Pens ... 2308 
Heat Sink Grease . 1170 


++ 2308 
+ 2308 


Swabs and Applicators 


Ixys 

.. 1320 
1320 
- 1320-1321 


ICs/Semiconductors 
IGBT Transistors 
MOSFETs 


JAE Electronics 
Connectors 


0.5mm 115-116 
0.8mm 16, 211 
1mm 115 
we 87 

-117, 211, 494 


Memory 
Card Connectors.........cccceeeees 494 


Express Card 
MicroSD™/Transflash.. 


Waterproof 

Circular... 
Fiber Optics 

PAG ADICNS sa. sidec: ks deeericdedict daceecfeicadnss 316 


Jennic, Ltd. 
Evaluation and Development Kits 
Wireless Microcontrollers 
Wireless Modules 


Jewell Instruments 
Panel Meters 
Analog.. 
Digital. 


- 2540-2541 


JKL Components Corporation 
Inverters 
CCFL and UV Lamps 
EL Backlighting 
Lamps 
Assemblies 


. See digikey.com 
. See digikey.com 


Johanson Dielectrics 


Capacitor 
Multilayer Chip (MLCC).......... 1781-1783 
Safety, SMT. .. 1783 


« 1781 


Johanson Technology 
Capacitor 
Multilayer Chip (MLCC) ... 544-546, 1783 
RF/IF 
Antennas 


Couplers 
Diplexers, Multilaye: 


Jonard Ind. Corp. See OK Industries 
JRC See NUR 


JST Sales America, Inc. 


Connectors 
0.5mm ... 74, 135 
0.8mm ... we 135 
1.0mm... 74, 135-136 
1.2mm. w 136 
1.25mm.. . 136-137 
1.5mm... . 137-138 
2.0mm . 138-141 


2.5mm 

3.96mm . 

6.2mm ... 

Board-to-Board . 135-138 
Water Resistant/Waterproof. w 140 


Terminals, Board-in Crimp......... 143, 2397, 
2462-2463 
140-141, 143, 2462-2463 


Tool, Crimp 


Judco Manufacturing 
Switches, Pushbutton ...............00008 2090 


J.W. Miller - A Bourns Company 
Chokes 
Common Mode 1512 


-1513-1515 


Ferrite Bead Cores 
Filters, EML..........:.cccccccsscecesseeseseeeeeeee 
Inductors 
FIXGG is csscecisteche 1506-1509, 1512, 1515 
High Current. .1506, 1508, 1511-1512 


POWET.....scscssesessssesesseessenensensees 1507-1509 
Toroid.. 1508, 1510-1512 
Inverters, CCFI 2533 
Transformers... .. 2533 


Kaltman Creations LLC 
RF/IF 
Test Equipment... eeeeseseeeees 547 


K & D Magnetics 
See Radial Magnet, Inc. 


Keil 
C-Compiler 
Evaluation Boards . . 732 
KEMET 
Capacitors 
Aluminum Organic... 1694 
Ceramic 
Axial.. .. 1738-1739 
Radial . 1740-1741 


Multilayer Ceramic Chip (MLCC) 


.. 1784-1791 
- 1681-1697 


Axial... 


Kester 
FIUXIPENS 3 ssxi. suis tanatiieiaum nan 2310 
Solder 
Solder Paste 


Keystone Electro 
Banana Plugs.. 


See digikey.com 


Battery Clips/Holders 2348-2349 
Board, Prepunched Insulating ........... 2279 
Cable Clamps a 


Circuit Board Accessories 
Binding Posts... 
Test Points.... 

Connector Hardware. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EnGloSUI@S sc.ccsseisiade neice eden i 1106-1107 MG UG izacercctucers si cterteet teat pacedadt 2018-2019 Integrated Circuits 
Fuse Holders 1122-1124 .2017 Temperature Sensors w 1146-1147 
Oscillators... wee 1405 Surface Mount .2017 Interface «1140-1142 
Hardware Power Management. 1107-1117 Telecom .2017 Power and Battery Management 
Bumpers References 1117-1118 Sate we 1142-1143 
Bushings, Shoulder RF/High Frequency Products............ 549 -LMB Heeger Specialized wee 1145-1146 
Grommets SPOCialiZOG bs: t..éciscss:cscisssasesissiecaszcasas 1124 ENCIOSUICS .....sssseeeeeseettttsssssssseeeeettee 2249 Supervisors and Voltage Monitors 
Mounting Brackets . ; Logical Systems Cid wvsseausutuestateeseaneneneneneecee we 1143-1144 
Screws, Metric : ethical oseaa a aaetied aes Adapters ..... 583 Switches and Multiplexers ......... 1144-1145 
Spacers/Standoffs .. 2279-2281 ie a . 
Washers, Flat 2980 Broadband Amplifiers.. Logic Product Development Maxstream, Inc. See Digi International 
Kits Connectors, RP-SMA Microcontroller Development Kits ........ 628 MCC (Micro Commercial Compo- 
Spacers .. 2979 Encoders/Decoders an . 655 7 Guia ata nents) 
Standoffs Bvaluavon te Vee Di0deS «esecssseesnsenesntneeetn 1323-1330 


: 554-555 Laser Diodes 


RF/OEM Modules and Kits 


Thermistors 


«2334 


c i -2537, 2555 
Knobs, Instrumentation. Tools, Crimp... 551 7-Segment Displays 2537 2555 MOSFETs. 1326 
MICA Insulators Linx Technologies/Antenna Factor Dot Matrix Displays ik 2537 Thyristors.. -. 1989 
Phono Jacks/Plugs..... ANTON o.essesseeeeeececteteeeeteeeettteees 552-554 Graphic Modul 2537. _Hansistors » 1331 
Sockets, Transistors hal ale eas ia Tvs 1989 
ee: = i TFT LCD Modules...........:ccccsseseeseees 2687 ee 
Terminals Lite-On, Inc. LED Voltage Regulators ... .. 1040 
PC Quick-Fit . .2278 LEDs. 2465, 2591-2596 : 

Spade Lugs 7-Segment Displays. 2592 7-Segment Displays Measurement Specialties, Inc. 
Test Points 7 Alphanumeric AllnGaP Accelerometers . 2510 
yt Bar Graph Arrays Array/Light Bars. «2564 Boards, LVDT .. -. 2503 
Kilo International Blue Bi-Color. 2557-2561, 2564 Clinometers ..........ceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee 2503 


Dials, Concentric Scale 


2556, 2560-2563, 2565 Humirel 


Dot Matrix Display: 


Knobs, Aluminum. High Brightness 2593-2594, 2596 1. 2564 Sensors 
Kingbright High Power. . 2596 .. 2556 Humidity .... 
LEDs Infrared . . 2465 Flashing .2557, 2564 Temperature . 
7-Segment Displays... 2568 ln Deleciols nese ni Degineee: peat leis Mees 
Bar Graph Array. 2568 Numeric Display: . 2592 High Power .. 2563 ie 
Infrared ......... 2476 Round, Large Sesbadenishatdatatentsabeetibcene 2591 Holders . «+ 2566 z 
Surface Moun 2571-2573 Optoelectronics Infrared . . 2476 5 
i IrDA Transceiver Modules 2553 Light Engine 2563 ressure 2500-2502 
Through Hole.... --2569-2570 ‘ eee 
Optoisolators 2445 Low Battery Indicators . 1. 2564 Vibration - 2510 
Knott Systems, Inc. 7 Mega-Brite 2564 Transducers . 2500-2501, 2503 
Development Kits, PCl......cessssseeseeeee 600 Littelfuse Panel Mount "2565-2566 Pressure ... ..- 2500-2501, 2503 
ESD ia sateicaraseetesaeecestescne ste 1961, 2007-2008 Rotary Variable Inductance (RVIT) 
Knowles Acoustics Fuse Holders Dik one PC Mount... . 2558-2559 goa 
a . be RGB (Red/Green/Blue) .2557, 2563 Peer Pee Perr reer ee rerrre reer ee err errr re tret 
Boom Assembly.............+ See digikey.com Automotive 2014 
Microphones Blocks 015 Surface Mount 2560-2563 Meder electronic 
Electret ... Clips . - See digikey.com Sensors 
Magnetic. Panel Mount uigaee 
Sensors PC Mount aie 
Accelerometer Fuses.......... oe Melexis 
Ultrasonic. 248 1/4” Diameter AG : . ircui 
Vibration . 247 2AG ener 2012 Switches, Illuminated Integrated Circuits 
Speakers, Headset/Handset iJ Pushbutton 2091 Specialized 
7 d : SAB... Rocker 2091 RF/RFid Transmitters/Receivers 
renseueets 5 x 20mm. = Sensors, Hall Effect .. 


Toggle 2091 


Kodak See Eastman Kodak Programmable 


Alarm Indicating Luminary ro Meshnetics 


AUTOMOTIVE. 2 :o.cicccescsccteceestesecsatectess Microcontrollers ; 
cael Hazardous Area Fuses ARM®.sccscstntcsenentetesent puecee: FE SSR ee ttenenene Pee 
Barrier Network. 2011 Cortex™ 666-667 RF Transceiver Modules 


5 Zigbee Modules.. . 556 
Laird Technologies Development Kits 667 
RF/IF Motor Control Metcal (Division of OK Internation- 
ANONNAS oocccccccscsccseceseseseseseseseseceseseee Pi Modular Boards ..........::ccscccseseeeeeees 667 al) See OK International - Metcal 
: ico .. 
Bluetooth® Devices PTC Resettable Luxo MG Chemicals 

Modules.. Telecom ... Illumination Lamps Copper Clad Boards. .. 2290 
Sn ean Thin Film.. Worklights Desolder Braid....... 2290 
bsaetaiulch Gevstitats Wiesiacas tate seiats Replacement Bulbs Etching Equipment 2290 


Lamina Ceramics 1960-1961, 1975-1977, 2007 Flux Pens.. 2290 
LED Atte cieascscsincseatiasbsasvnsspaxeosnasecons 2574 Varistors 1960-1961 Prototyping Accessories 2290 
LED Plug and Play Evaluation Kit ......2574 Metal Oxide Swabs and Brushes .. 2290 

Ledil Multilayer... 960-1961 Micrel, Inc. 

LEDs, Lense ........cccsccscscesessssesesseeeeee 2607 —Littelfuse/Teccor Magnasphere Corp. ICs/Semiconductors 
Switches, Magnetic............ccccceee 2478 40/100 Ethernet 975-976 


LEM USA, Inc. Battery Chargers. . 976 
Current Transducers .. 2494-2495 oe Sonalert'Products, pie 2037 on. . 976 
Voltage Transducers .. 2494 Ge. . . Display Drivers - 976 

Lineage Power daa Evaluation Boards . . 998 
DC-DC Converters Martel Electronics Fanout -977 

Panel Meters . 2548-2549 High Band-Width . 979-982 


Dual Output .. 
Single Output 
Triple Output. 


See digikey.com 
2390-2391 SIDACtor® Products Volt/Ammete 
See digikey.com Thyristors. Voltmeter 


2548 High-Side Load Switches 
... 2548 Hot Swap Controllers 


“ - Interface. 
DC Filter Modul 2391 ere — i Master Appliance Co. latched Drivers "982 
Linear Technology Cordless Soldering Irons +2227 LDO Regulators.. . 984-994 
ICs/Semiconductors Littelfuse/Wickmann Heat Guns +2227 MOSFET Drivers .994-995 
Amplifiers Fuse Holders Matrix Orbital . 995 
ComparatOrs .......ccceeeeeeeeeeeeee 1106 Panel Mount .......... eee 2018-2019 Character LCD Displays . 2531 Power Managemen - 978 
Differential : te PC Mount 2017-2019 Graphic LCD Displays .... 2531 Power Switches woe 995 
Instrumentation. «1106 Surface Mount Regulators ....... - 982-984 
Op Amps. 1101-1105 Fuses Maxim Integrated Products RF Transmitters/Receivers .556-557 
Data Conversio 1118-1122 Axial. Amplifiers and Comparators . Supervisors .............. - 995-997 
DC-DC Converters.. Kits ... .. 2017-2019, 2332 Data Conversion System Management es OTT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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USB Transceivers . 
Voltage References ......... eee 995 


Microchip Technology, Inc. 


Analog .... 
Interface.. 
CAN and LIN. 
Ethernet 
Infrared 
LCD Drivers 
Serial Peripherals 
Linear 


Programmable Gain Amplifiers ...... 663 
Mixed Signal 
A/D Converters . 
D/A Converters 
Digital Potentiometers. 


Energy Measurement. 661 
F/V and V/F Converters . 661 
Power Management... 653-659 


Battery Managemen 
DC-to-DC Converters . 
MOSFET Drivers. 
PWM Controllers . 
Supervisors ......... 
Switching Regulator: 
Voltage Detectors ... 
Voltage Regulators . 
Thermal Management 
Fan Controllers 
Temperature Sensors . 
Development Tools 
Debuggers. 
Demo Kits.. 
Device Adapters. 
Emulators 


Processor Modules. -- 650 
Programmers 649-650 
Socket Modules 650 
Software ........... 649 
Transition Sockets 650 
Memory .......055 1152-1156 


.. 1152-1156 
Microcontrollers 

Application Specific 

CAN 


.634, 643-645 
643-644 
643 
645 
643 
634 
644 
646-649 
646-649 


645-647 
646-647 
635 
635 
-633-634, 636-639 
634, 639-642 


ZIQDEO™ oo. eseccssesesesssesteseseneeeeeee 557 


microEngineering Labs, Inc. 


Compiler, PicBasic.......0..0. cece 651 


Micron Technology, Inc. 


CMOS Image Sensors 733 
Evaluation Kits 733 

Memory ICs 
DDR... 1150-1151 
PASH seecsccescsatsscdiscceteticaadencnensestteceres 1151 
PSRAM 1151-1152 
SDRAM .. 

Memory Modules. 

Microsemi 
Converters . 


Diode Arrays. 
Diodes/Rectifier: 


Microsemi-IPG 


|Cs/Semiconductors 
Application Specific . 
Light Application ... 
Protection.......... 
Voltage Regulators 


1100-1101 


Microsemi-PPG 


Diodes . 
IGBTs... 
MOSFETs... 


Connectors . 
Headers... 
Spring Loaded Contacts 
Target Headers.............. 
USB (Universal Serial Bus) 

Headers, Pin............sccsscevees 

IC Sockets 


508-510, 512 
502-503 
503, 505-507 
508-510, 512 


Wire Wrap 
Zig-Zag. 
Jumpers... 
PC Pins/Receptacles 
Shunis 


Modern Technology 


Stepper Motor Driver Board................ 1166 
Modutec See Jewell Instruments 
Molex 

Adapters, Memory Card... 491 


Cable, 1mm Flat/Round Conductor ..... 162 
Cable Assemblies 


Cable Connection Kit.. 
Connectors 


Barrier Blocks.... 
Terminal Blocks . 
Blind Mate (BMI) 
Board-to-Boar 
Mezzanine 


179-180, 182, 
184, 352-354 


DisplayPort® . 
ETC 
Crimp Terminals. 
Wire Tap 
FFC/FPC. 


HandyLink™ 


IEEE1386 (Mezzanine 
IEEE 1394 (Firewire) 
Industrial Ethernet 
Infiniband™ 


Memory 
Compact Flash 
DDR DIMM. 
DIMM. 
ExpressCard 
Secure Digital .... 
SIMM 
SO DIMM. 
TransFlash... 

Metric 
0.3mm .. 
0.4mm .. 
0.5mm .. 
1.00mm.... 


1.50mm Pico SPOX™.. 
2.0mm Cable-to-Board 
2.0mm iGrid™ 
2.0mm MicroBlade 
2.0mm Milli-Grid™.... 
2.0mm Sherlock™ . 
2.5mm SPOX™. 
3.96mm SPOX™ 
MicroCross™ DV. 
Micro-Fit 3.0™ ... 
Mi II™ 
Mini-Fit BMI™. 
Mini-Fit HCS™ 
Mini-Fit Jr.™ ... 
Mini-Fit SMC™ 
Mini-Fit Sr.™ 
Modular 
MX150L 
PanelMate 
PCI Express.... 
Pico Clasp™ 
Power... 
.062” 
.084” 
.093” .. 


PowerEdge. :....2.2.c0a.ncnediaecn 463 


Sabre™ 
SAE 
0.050” Picoflex™ 


See and Splice™ 
Serial ATA .......... 
SFP (Small Frame Pluggable 
SlimStack™ 
Switch Connection 
Terminal Blocks . 

Barrier Blocks . 
Toy Car Battery... 
USB... 
VHDCI 
Waterproof 

MX150L. 


Flat Cable Jumpers 
Headers 
0.100” (2.54mm) 
0.156” (3.96mm) 


C-Grid®.... 

KK® Serie: 
Interface Modules . 351 
Shunts/Jumpers.... .154, 176-177 


Tools 


Crimp....56, 149-150, 154, 179-180, 182, 
sciaielisiedbete 184, 197-198, 202-206, 354 
Insertion/Extraction 


...06, 149, 179-180, 
84, 197-198, 203-206 


MPD (Memory Protection Devices) 


Monolithic Ceramic Chip....... 1792-1793, 
wa guatensSehassiaasdnacacastacanes 1795, 1806-1810 
Multilayer Ceramic Chip (MLCC) 
< 1795-1805 


wees 1441-1444 
.1441-1442 
Monolithic . we 1441-1442 
Wirewound........ccceceeeeeees 1443-1444 
Connectors 
Coaxial 


DC-DC Converters. 
EMI Suppression 


2405-2408 


-.. 1530-1531 
.. 1530-1531 


Ferrite Chips. 

Filter Capacitor Type. .- 1531 

Filters 0... 1531 

LC Combined Chip 1531 
Filters 

BANDPASS é.c:sct seca siaaelidiieeciteea cae 

Ceramic... 

Discriminator. 1421 

SAW. . 558 


Potentiometers. 
Angle Sensing/Positioning.. 
Resonators, Ceramic ..........cccccccee 
Sensors/Controllers 
Position/Proximity 
Thermistors 
Inrush Current Limiters............00.. 1992 
NTC. 
PTC. 


-. 1922 


1992-1993 


Transformers, Balun.. . 558 
Murata Power Solutions, Inc. 
Converter .. 2371 
Current Sense . .. 2371 
DC-DC Converters. 2387-2389 


Inductors 
Axial... 
Bobbin 
Chokes .. 


- 1437-1438 
1438 
1438 
-- 1436 
-. 1437 
-- 1438 
-2541-2542 
2541-2542 


Nakagawa Manufacturing 


Paper, Thermal Printer........0......000 2277 


National Semiconductor 


A/D and D/A Converters .. 

ICs/Semiconductors 
A/D and D/A Converters... 1070 
Bluetooth® Modules. 
Data Communication 
Interface Chips «.. 1070-1072 
Linear . 1072-1100 
PLL/Frequency Synthesizers .....559-560 


Automotive Power Plug/Socket.......... 2347 Telecommunications . 1100 
Battery Holders......... eee 2346-2347 1100 
Cigarette Lighter Plug .......... cece 2347 NDK 

Mueller Crystals 1412-1413, 
Alligator: ClibS tsi: cstststecscastuitssnieetciesis 2325 Oscillators . 
Insulators . WOXO ies testes, Ase, task haves case eats 


Test Clips. 
Test Leads and Kit: 


Multi-Tech Systems, Inc. 
Socket ModemS..........cccccseeseeeee 557-558 


Murata Electronics 


Nearson, Inc. 


Antenna «00.0... cceeeseeeeeeseseteeseeeeeeeeee 560 


NEC See CEL California Eastern Labo- 


ratories 


Needhams Electronics 


Buzzers. 


Capacitors RF Modules... See digikey.com 
AIWAYS 2: ta ccezsssctetterpaesttacseuttepeie eens 1795 Nesscap 
Ceramic, Trimme' Pseudocapacitor. .. 1580 
High Voltage Ultracapacitor -. 1580 
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NetBurner, Inc. 
Development Kits 
Microprocessor Modules 


Newava Technology, Inc. 
Inductors... 
Transformers. 


Newhaven Displays International, 
LLC 
Character Display Modules .... 
Displays, Vacuum Flourescent. 
Graphic Display Modules 
TFT Displays 


Nichicon 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic 
Polymer. 
Tantalum Electrolytic 


NJR Corporation 

Integrated Circuits 
Am plifiOrs iiiicieeissettescteere ec 1128-1129 
Drivers 1129 


Multiplexers. 1129 
Power Management 1129-1130 
Specialized 1130 
Switches... 1130 


NKK Switches 
Keypads.. 
Switches 

ACCESSOLIES .........ccceeeseeeeeees 2075-2076, 

2078, 2112-2113 

. 2075, 2078 


- 2064 


Illuminated . 

Keylock... 

Pushbutton. 2078, 2098, 2111-2113 
Rocker.... .. 2080-2081 
Sealed . . 2073, 2076 


Slide . 
Tact 


NMB Technologies Corp. 
Fans/Blowers 


NorComp 
Backshells, D-Sub ...............:00000 285-288 
Connectors 


106 
288 
502 


Centronics . 
DIN Rectangulai 
D-Sub 
Adapters . 
Gender Changers 
Hardware 


Insertion/Extraction. 


Noritake 
Displays, Vacuum Fluorescent... 


Numonyx 


Integrated Circuits/Semiconductors 
Automotive Burst Mode ............0008 798 


Code and Data Storage. 
Code Storage 
Industry Standard Boot Block. 
Parameter and Data Storage.. 


StrataFlash® 


NVE Corporation 
GMR Sensor Evaluation Kit... 
Isolators, Digital and Analog... 
Sensors 
Gear Tooth and Encoder 
Magnetic 


NXP Semiconductors 


Development Tools and Kits . 
Emulators 


- 1220-1225, 2334 
- 1223 
1223, 2334 
222-1223 
1221-1222 


ICs/Semiconductors 


Amplifiers 
Clock Managemen’ 
Data Communication... 
Data Conversion... 
Data Transmission ... 
Digital Logic 
74ABT... 
74AHC.. 
74AHCT... 
74ALVC.... 
74ALVT.... 


74AVCH ... 
74AVCM... 


74HC/HCT/HCU 
TALV/LVC . 
74LVT. 
4000 .. 
V/O Expanders ... 
Logic Translation 


Memory Interfac 
Power Control/Management. 


Power Supply Products . 814 
Radio Frequency 814 
. 814 


Signal Controllers . 
Specialized 
Temperature Sensors . 


Microcontrollers 
MOSFETs... 
Thyristors. 
Transistors 

Kits ... 
Triacs 


Ohmite 


Resistors 
Aluminum Housed 
Capacitor Discharge 
Carbon Composition 
Ceramic Composition . 


Corrib®. 1879 

Mounting Hardware . 1879 
Current Sense 1871-1872 
Current Sensing, 870, 1872 


Heat Sink, Mountable . 
High Voltage .. 
Metal Element 
Metal Oxide Film 
Non-Inductive ... 872-1874, 1876 
1869-1870, 1873, 1877-1879 
. 1873 


-1868, 1870, 1878 


Wire Element. 
Wirewound 


869, 1872, 1874-1876 


OK Industries (Div. of Jonard Ind. 


Corp.) 

Cable/Wire, Wire/Wrap. -+- 2293 
Desoldering Pump 2307 
Fume Absorber.. 2307 


Socket-Wrap I.D. 
Tools 

Alignment Tools 
Insertion/Extraction IC . 


Wire Strippers. 
Wire Wrapping 


OK International - Metcal 


Solder/Desolder Systems... 
Accessories . 2303-2304 
Replacement Tips..............05 2303-2304 


Omron Electronics, Inc. 


BUZZCrStrscsitessesactasieacees See digikey.com 
Connectors 
Board-to-Board 
FFC/FPC 
Controllers, Temperature. 
Counters/Timers 
Control. 
Fiber Optic 


- 2544-2545 
- 2543-2544 
2544 


Magnetic Card Reader: 
Photo Microsensor 
Power Supplies.. 
Relay Controller. 


Solid State ... 207-2209 
RFid 

Transmitters/RECeIVEIS ........cccceee 567 
Sensors 


Capacitive Proximity . 


Inductive Proximity.........cceeeeee 2472 
Optical .. 2466, 2471 
Photoelectric ... 2506 
2472 
2 2472 
2507 
Vibration + 2472 
Switches 
Accessories . 
DIP . 
Door... 
Emergency Stop 
Illuminated ... 
Key Switch 
Knob Switch. 
Lever/Snap 


. 2106-2107 

+ 2147 
2123, 2125 
-2106, 2108 
. 2106-2109 
-2106, 2109 


Pilot Lights 
Pushbutton 
Rotary DIP... 
Sealed .. 
Selector . 2106-2107, 2109 


-2047-2048, 2123 


ON Semiconductor 


Diodes/Rectifiers... 
ESD Protection 
Schottky 
Switching 
Zener.... 

Integrated Circuits 
Analog Switches 
Clocks 


DC-DC Power Managemeni 
Discrete Arrays 
Hardware Monitors/Thermal Manage- 
ment 
High Frequency . 
LDO Regulators. 
Micro-Integration 
MOS Logic 
Motor Control.. 


Power Conversion........0ccccceeees 1003 
Power Linear. 


1003-1004 
-- 1004 
1004-1005 


Sensor/Signal Conditioning 
Signal Interface 


Small Signal .... 
Specialized! Cri secstessseessteswentecan 
Supervisory Circuits/Reset Generators 
.. 1005 
1005 


- 1005 


Kits, Semiconductor.. 2334 
Memory .... 1000 

SRAM... .. 1005 
MOSFETs. .. 1263 


1274 


Transient Voltage Suppressor (TVS) 


1980, 1984-1986 
1264-1266 


On-Shore Technology 


IG SOCK CHS isi: ...ccccescctctacssictscstsseasstanescazs 
Pin Headers 
Terminal Blocks 


Optichron, Inc. 


ICs, A/D Converters .........ccceeeeeeteeeee 756 


Optrex America, Inc. 


Character LCD Module: 
Graphic LCD Modules. 
TFT LCD Modules. 
TFT ToolKITS™ 


Osram Opto Semiconductors, Inc. 


Displays 
Dot Matrix...:c:ciscecsecacasscsczsssaecestseetis 


Optoelectronics 
Evaluation KitS....0...00ccceeees 
Infrared Emitters . 
Light Sensor....... 
Orientation Sensor 
Photo Diodes...... 
Photo Transistors 


Reflective Sensot........ccccceeeees 2470 


Paladin Tools 


Cable Testers ........cccceeceeeeeeeeeeeee 295 
Connectors 
Desoldering Pump. 
Tools 
Cable/Wire Strippers 
Coaxial Cable Strippers 
Grim Pretvstet bac aster tes 295, 441, 2221 
Modular Cable Stripper: . 295 
Modular Crimp 
Multi-purpose... eerste 


2307 


Panasonic 


Capacitors 
Aluminum Electrolytic ........... 1565-1579, 
1587-1620 
Arrays 1750-1751, 1900 


Bi-Polar.. ...1565, 1600 
Ceramic . . 1749-1752, 1754-1761 
Ceramic Safety .......... eee 1737, 1752 
Computer Grade 
Electric Double Layer 
Film 


1582-1583 
«1710, 1718-1719, 
1721-1730, 1735, 1742 


Gold. 


1582-1583 
Interference Suppressor ............ 1742 
Kits .. 1568, 1570, 1579, 1709-1711, 


. w. 1726-1727, 1742, 1761, 2332 
Microwave Chip 1761 
Networks .. 1900 


: 
< 
i 
ml 
a 
= 
” 
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aashisaivetastdiiatanindaceiat 1709, 1711, 
1718-1719, 1726, 1742 
= 1727-1730 
=. 1587-1595 


Specialty Polymer 

Tantalum... 
Coils, Choke . 
Coils, Voltage Step-Up 
Couplers ............ 
DC-DC Converters.. 
DC-DC Power Modules . 2425 
[D] [ole [= emeerterer tree cetren trees 1200, 1210-1216 
1210-1211 


Encoders 
Mechanical 


ESD Suppressors 
Arrays 
Fans/Blowers 
agutetaisvanteusd See NMB Technologies Corp. 
Ferrites 
Flat Core. 
Ring Core .. 
Snap-On Core 
Filters 
Digital Noise 


Graphite Sheets 
ICs/Semiconductors 


Analog ....... 1127 
Audio/Video 1127 
BI-CMOS 1127 


DC/DC Converter: 
MMIC Switches 
Voltage Regulators . 
Inductors. 


Numeric Displays. 
Wide Angle 
Magnetic Card Readers 
Memory Cards 
Microcontrollers, Flash 
Microphone, Cartridges/Holders 
MOSFETs.. a 
Optoelectronics 
Infrared LED 
IrDA Transceiver Modules. 
Lenses, Spherical 
Optoisolators 
Photo Diodes... 
Photo Interrupte 
Photo Sensors 3 
Photo Transistors .......00:cccceeeeee 2481 
Potentiometers 


Ceramic 
Cermet. 
Kits ... 
Position Sensor 
Rotary 
Slide .... 
Thumbwhee! 
Trimmer .. 
Power Divider: 
Resistor/Capacitor Networks... 
Resistors 
Anti-Sulfurated 
Arrays 


. 1949 
1949, 1951-1955 


See digikey.com 
1898, 1900 


1855-1857, 2333 
1858-1860 


Metal Film 
Metal Oxide Film 
Networks ... 
Thick Film 
Wide Terminal 
Zerohm Jumper 


Resonators 


RF/Hybrid 
Attenuators . 1899 
Balun. .......... 518 


Directional Couple: 

Power Dividers. 
Semiconductors 

pksdisievaSioindesieaben See ICs/Semiconductors 
Sensors, Hall Effect ............cc:cccseeees 2478 
Speakers 

Micro. 

Mini... 
Surge Absorbers 
Switches 


Sealed .. 
Slide . 
Thermal Cutoffs 
Thermistors. 


Tools, Power Screwdrivel...........::c00 2329 
Transducers 
AUGIO 0... eee eee c este ceteeeee tenes 2235 
Ultrasonic Ceramic... 2234 


Transistors .. 
Varistors 

Multilayer Chip.. 
Voltage Detectors 
Zigbee™ Communication Modules 
NPS cess ceeseatinanes teasin taal 1956-1957, 1959 


1197-1203, 1205-1209 


Panasonic Electric Works 
Counters/TIMEPs .......0cccccsssseneeseee 2551 
Relays 

Mechanical . 
Solid State .. 
Sensors 
Light.. 
Motion 
Switches 


Panavise 
Bench Press, IDC Assembly . 
Circuit Board Holder: 
Vise Accessories 


Panduit 
Cable Clamps 
Heat Shrink.... 

Labels 
Heat Shrink... eee 2277 
Thermal Transfer. 
Wire Marker 
Lockouts 
Printers, Wire Marker 
Raceway 
Terminal Lug 
Terminals/Splices 


Butt Splice .. 

Disconnect.. 358 

Ferrules ... 358 

Terminal Rings 358 
Tools. 2273 
Wire Ducts and Accessories. 2273 


Wire Ties 


Parallax, Inc. 
BASIC Stamp 
Accessories 


Modules... 
“Board of Education” Kit. 
BASIC Stamp 
Propeller 
Ubicom 5X Series 


Parlex Corporation 
Flat Flex Cable 
0.020” (0.5mm) . 
0.040” (1mm). 
0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 
Assemblies, DF9 .. 


Patco Electronics 
Battery Chargers.........ceseseseeeeeees 2345 


Patco Services, Inc. 
Stripper, Thermal Wire............c eee 2217 


Pericom Semiconductor Corp. 
ICs/Semiconductors . 1050-1051 
Clock Distribution Products 


Digital Logic. 
74AVC 
74LPT . 1050-1051 
Bus Switch Products. . 1051 


.- 1050 
. 1050 
« 1050 
«1051 
1051 
1051 


LAN Analog Switch Products. 
LVDS Data Transmission 
SOTiny™ 


Video Switch Products. 


Phoenix Contact 
Filter Surge Protection . 
Power Supplies 
Terminal Blocks . 

Accessories... 
DIN Rail... 


Phoenix Passive Components 
See Vishay/Phoenix Passive Components 


Pomona Electronics 
Cable Assemblies ............c:ccccceeeee 2322 
Connectors 


MCX/MMCX 

SMA/SMB. 

RF Adapter Kits . 
Test Equipment 

Accessories 

Banana Plugs/Jacks . 

Patch Cords. 


Probes...... 321-2322 
Test Boxes ».2321-2322 
Test Leads .......ccecscseeeeeseeeen 2321-2322 


Pontiac Coi 
Solenoids 


Portescap Danaher 
Motion (Specialty Motors) 
Stepper MOtors ........ccceeeeeee eee 1166 


Potter & Brumfield Tyco Electronics 
See Tyco Electronics/P&B 


Power Integrations 
Integrated Power Switching Controllers 
a¥sdeedebstesstcodecadetoarsecducctecceendesaze 1037-1039 


Power-One 
DC-DC Converters 
Programmable 
Filter Modules.... 
Power Supplies 
Linear ... 
Switching .. 


- 2416-2418 
+ 2418 
«2419 


Bussmann) 
Aerogel SuperCapacitors... 


« 1581 


Power Trends See Texas Instruments/ 
Plug-In Power Solutions 


PRD Plastics 
Bezels 


Precision Electronic 
Components Ltd. 
Potentiometers 


Digital Readout Dia 
Ten-Turn Wirewound. 


Projects Unlimited 


Buzzers. 
Microphone 
Electret Condenset..........0:cc0c 2245 
SDOAKGIS) 2: feceteat attendee ag scne settee 2232 
Pulsar 


PC Board Prototyping Products......... 2291 


Pulse 
Antennas 
Common Mode Chokes 
Excelsus® DSL (CPE) Filters ..........0.... 311 
Inductors 

Chip.... 
Drum Core 


1463-1466 
1464-1466 


High Frequency 1465 
Modular Jacks, Filtered .312 
Transformers 

BANU ce scscccesecaestcoccsstcreacsiedstsicncassects 


Encapsulated 
LAN Discrete Module 
Power.. 
Telecommunication 


Qimonda 


1165 
1152 


Quadravox, Inc. 
Programmer, Voice Record/Playback... 628 


Programming Adapters ............:cee 628 

Prototyping Tools «+. 628 

Sound Modules... See digikey.com 
Qualtek 

AC Receptacles . 1547-1548 

Cable Assemblies ... 68 


1546-1547 
-- 1546-1547 
++. 2352-2353, 


.. 1549 
Heat Shrink Tubing .. 2231 
Power Entry Modules ...........ceee 1548 


Quantum Research Group 
Sensors 
Evaluation Boards . 
Fluid Level 
Proximity ... 


Quarton, Inc. 
Laser Diode ModuleS.............00cc 2554 
Laser Line Generator..........0.ccce 2554 


Quatech/DPAC Technologies 
Development Kits..........0 es eeeeeeeeeeeeeees 533 
OEM Modulls............ccccssscsscsersseseenes 533 


Quickfilter Technologies 
Filters, Digital... eect eeeeeeeeeeeees 763 


Rabbit Semiconductor 
Development Kits and Tools 
zasashcestetacaxsctsavscreisnacreiuatesed 615-617, 619 
Reference Books See digikey.com 


Software See digikey.com 
TCP/IP . 616-617 
Microprocessors . . 616-618 
Radial Magnet, Inc. 
MaQMiets iiiscciositec He scissceistiensiceviiin 2162 
Radios, Inc. 
RF/OGM ModuleS..........:0c:cceee 568-569 
Wit seetsisssads teeta eespaetcgtateetansy 568-569 
Raychem Tyco Electronics 
See Tyco Electronics Raychem 
Red Lion Controls 
Counters/Timers . 2538-2539 


Panel Meters.... 
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Renesas Technology America Roman-Jones, Inc. Sensory, Inc. SMC a 
Development Tools SPROM Programmers ........:0cccccceee 589 Voice Recognition Development Kit..... 628 Sensors/Controllers Q 
Accessories 755 Rovi Net k s : Ltd Flow Switch -. 2489 2 
Adapters .... 755 ovine Ores enstronics, Ltd. Pressure 2489 CS 
: Bluetooth® Devices. Sensors, PreSSUI oes 2504 
Demo Kits.. 755 , smsc a 
Emulators .. 755 i 
Evaluation Kit _ Development Tools ........::scsssesseseeesees 571 SenSym ICT See Honeywell Sensing Interface Controllers..cccccc...-ccc... 1067, 1069 Wi 
— 755 RPM Systems Corporation Serpac Electronic Enclosures Soberton, Inc. | 
See digikey.com Programmers Universal Enclosures Audio TransdUcers ........sssssseessteseeeees 2043 A] 
... See digikey.com In-System Programming PIAStG ss cttecstessnstesteerucstercies 2250-2252 . a 
Microcontrollers/Microprocessors Plastic E.M.I....... 2250-2251 SofTec Microsystems SRL a 
we 741-755, Watertight/Airtigh . 2250-2252 Development Tools 
752-753 . ; ; Evaluation Kits .710 ~ 
Sfernice See Vishay/Sfernice Programming Adapters .... See digikey.com i) 
CAN .. See digikey.com Samtec, Inc. Sharp Microelectronics Software Libraries............ See digikey.com 
Etherne See digikey.com Cable Assemblies Cable Wire 0.0... See digikey.com  §guriau Connection Technology 
LCD. See digikey.com 432 Fiber Optic 3 
USB See digikey.com aie ce Connectors, Circular 
Termination Jumpers .. » 132 Cable . 8D/D38999 Aluminum and Composite - 
_ iar Connectors Receiver: SOriOS iiscscsatassssinnsestiaiaageaeuntes 392 
H8S 743-746 Board-to-Board .....118-119, 147, 480-481 Transmitters . 851/26842 Seri 
H8SX 746 : 6 eries .. 
Ree Headers ICs/Semiconductors Mil-C-26482.. 
ee evel 0.031” (0.800mm). Chopper Regulators . Mil-C-38999.. 
naan Ocoee poe Hee : ees LDO Regulators. 1131 Trim Trio 389-391 
ev 5 (1.27mm). fal tatsd LED Drivers... Accessorie: a 391 
Super H + 152-755 0.0787” (2mm)... 20-123, 132 TET Disol ; ; 
‘4 * ,- 7 isplays .. Circular Harsh Environment Bayonet 
Tiny...... ‘41-742, 747-752 0.100” (2.54mm) 423-132 ass Diodes 
MOSFET: . 1334 Female ; -989-390 
SCRs .. See digikey.com Protected . Circular Quick Mate . 390-391 
RE MMCX Rectangular Panel/Cable........ 390-391 
RFM : ‘ Tools 
RF Development Kits... ae cen Giliiuamiocdeniaaresandd 391 
RF Transceiver Modules 570 dinmn Gard Edge a sorb : Extraction......sssssssssssesessssssssecsesesseseess 391 
RFMD ptoelectronics s . 
i + pectrol See Vishay/Spectrol 
Evaluation Boards 571 SanDisk IrDA Transceiver Modules..........-.. 2553 
Modulators... 570 Memory Cards IR Emitters Spectrum Digital, Inc. 
ve: CompactFlash Light Detectors 2463 Development Kits and Tools 
RF Amplifiers 570 DiskOnChip Flash Disk p 
ISKONGNIp Flash DISKS Photocouplers. 2452, 2454-2456 Evaluation Boards and Kits 703 


RF Solutions 


BIC EniEl Ss Secure Digital Photodiodes.... ... 2463 .703 
mulators F 
Sanyo Energy Photointerrupters .. 2462 : 
Adapters .... 652 Batiaties Phototransistors 2463 Sprague See Vishay/Sprague 
Rl dud meas ce 652 Remote Control Receivers. 2553 Sprague-Goodman 
ransmilters:Hecelvers 569 Relays, Solid State ... 2206 Capacitors, Trimmer 1834-1835 


Richco, Inc. Sensors Tuning Tools 

A eran a Secs erastasneecee pe Schurter Inc. Distance Measuring............:0:cee 2463 SRC Devices 

Cable ae 7 Connectors Signal Transformer Relays; Reed asicatcciicnnscoaitioas: 2163 

Cable Ties AC.. 1550 Chassis Mount Sensors, Liquid Level...... See digikey.com 

2 Fuses International. 2375, 2377 Switches, Magnetic Reed ................ 2163 

Cable Tie Gun Block 2026 

Fuses, Covers SOCKS PC Mount. - 2375-2377 , 

H P 2375 SSI Technologies 

Grommets ower: Sensors 

Spacers, LED «....sesssssessesseesseseeeeeeeseees Silicon Laboratories, Inc. Liquid Level .. 2489 

Ties ‘ Development Kits.............00. 572, 625-627 Packard™ Harnesses ...2501 
Beaded }..siccssataccssiaiaiatiiacasc 2269 Nonresettable 026-2027 |SOmodem® POSSULC cecceccccccecececcecececeecececeseeveceee 2488 


Radial .. eee ZigBee™ a Stackpole Electronics, Inc 

Hsia SMD. 2026 Microcontrollers, C8051 ..........0006 620-624 Resistors ig c 
OSes a Resettable, SM 2027 Prototyping Boards Carbon Fil 1894 
i Power Entry Connectors RF Synthesizers ... A ast a m me 1895 
Wire Saddle Power Entry Module ... Sensors/Controllers, Current ecient. 1895 
Riedon Switches, Pushbutton . Transceivers.......... 1894-1896 

Resistors Seiko Instruments, Inc. USB to\UART Bridge Precision Thick Film 1896 
Current Sensing Batteries Singatron Ent i Precision Thin Film 
Heatsink Mountable Lithium... 2341 eS icnie nrorprises ~ 
hae a Circular DIN and Mini DIN ....c.cs0s 419 Thick Film . 1894-1896 

pacitors Wirewound .. 1896 
Ripley Tool/Miller Electric Double-Layer (EDLC) . 1583 Sirenza Microdevices, Inc. 

Wire StripPer......c.ccccscecsesssecsteeseenessees 2217 Crystals RF Amplifiers Staco Energy Products Co. 

Cylinder Type. Variable Transformer, Toroidal............ 2310 
ROHM Semiconductor Tuning Forks.. = 

Capacitors ICs/Semiconductors 1037 SkyeTek, Inc. Stanley Electric 
TANtAIUM wsciscscsctsedeistssscaveecssedescisecss 1698 Power Management. RF/IF LEDs . 

Diodes Development Kits «0.0.2.0... 574 7-Segment Displays sae 
Schottky.. 1343 Semtech MOUIES .......sscesssessssessssssseesseeseeseeeeeees 574 Alphanumeric See digikey.com 
Switching Circuit Protection.. 1124-1125 . Bi-Color. 2589-2590 
Feiner Power Management. .. 1125-1126 SL Power Electronics Light Bars . 

Filters, EMI RF Products Batteries Surface Mount. 2589-2590 

Integrated Circuits A/D Converters 572 Chargers Stei - 

COdEC ve eesecnee 572 Lead ACI. cssssscssssssssssstesseense 2345 Ce eae me a 
Di Development Tools 572 Power Supplies e _ 
oe eileen. te GPS Modules Accessories... 2413-2414 Heat Guns eeear 

MOSFETs.. RF Modules 572 Connector Kits . See digikey.com Steward 

Resistors Mranscelvers, < DC/DC Converters........ See digikey.com — CAN BUS Chok@S.......sssssssssssssssessenees 1534 
Arrays Sensata Technologies, Airpax Energy Star.. 2409 Coils/Inductors 
Thick Film Circuit Breakers High Power.. Common Mode Choke........... 4533-1535 

Sensors CoFCI Linear Common Mode Choke Arrays 
Infrared Receivers .. Switches Medical Grade .. 1533-1535 
Optical .... 22mm... 2109-2110 Power over Ethernet. High Current. 1533-1535 

Transistors . Bimetal Cutoff: . 2027 Rack Mount . See digikey.com Monolithic ..... .. 1533 

TVS, ESD.. Encapsulated Thermostats . 2027 Switching 409-2411, 2413-2414 Power Inductor. .. 1533 
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Kits 


” Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
= EMI Suppression UMM: SostesSceicedeestethsdctacHerecatieeneess 160-162 Tamura Data Communication .......0... 845-846 
Uv FPINGS Sass opto sce, de tee seee ct fect secteten 1532-1539 Compact PCI® Connectors, Modular Jack Data Conversion.... . 846-858 
Uv Ferrites Edgeboard ........cccececeseseeeseeesses 4B A67  ceeteeeteteteeeteeeeeeeeeeeeeneeees See digikey.com Data Transmission . . 858-870 
| Bead Cores. . 1536 Hard Metric... Inductors Development Tools and Kits 
= Broad Band Cores 1537-1539 PCI Express... Common Mode Choke Demo Board . See digikey.com 
Mm Chip Arrays Shorting JUMPELS ..escccesccsescssseecesseee T7100 teeeeeeeessseeeesseesssneeesnaee See digikey.com Evaluation Kits. 695, 702-703 
= | Chip Beads Headers POWEM.wceesssessessseesneeeeeee See digikey.com Programmers... 
Clamp-On MI sas cecil eaten Power Supplies, Switching. 1.2387 Digital Audio Interface 
> Cylinder .. Female, 0.100” (2.54mm) Sensors, Current 2497 Digital Logic 
Differential Mode Male, 0.100” (2.54mm) .. ee Transformers 74ABT/ABTE/ABTH/ABTR ........872-875 
0 EMI Discs and Plates Shunts Current Sense ... 2497 74AC/ACT . 875-878 
mi High Curent ccc 18B2=153G— SRUNES svvsersrrscunrcantnnrnnrnticnicn Encapsulated. 2367 7AAHC/AHCT/AHCU " 878-pa2 
*< High Frequency Cores Sumida Corporation Modem/Telecom 2367 74ALB.... ++ 883 
Low Frequency Cores.... Chokes, Common Mode.........::::000 1427 . 2365-2366 74ALS. . 883-884 
Ribbon Cable Inductors, Powel .....scssseeeeeee 1424-1427 Telephone Coupling ... 2367 7AALVC... -884-887 
Ring Cores. . Wall Mount ... 2368 74ALVTH +. 887 
Split Core Sunbrite ; TAAS...... 87-888 
Toroids.... LEDs TDK Corporation 74AUC/AUCH/AUCU . 888-890 
Based... 2567 ~~ Antennas 74AUP .890-891 


Bi-Color. ‘ 
EMI Components.......... 1535-1537, 1539 Cluster ee a 
Ferrite Cable Cores ......1536, 1538-1539 Incandescent Replacemen Cc 2 
Ferrite Chip Beads............cscseeeee 1533 POLEDS oo cssiessrssisseinenrsietassinnses 2567 eoibiethaste : 
Accessories . . 576 . 898-899 
Stewart Connector Systems Sunon Controller 7AGTL/GTLP/GTLPH . 899-900 
CAT5e and CAT6 Jumpers...........c 310 BlOWGIS 2 eicceccscecectscactesssssistacanst ceessszccs: 2360 Capacitors TAHC/HCT/HCU . 900-906 
Connectors, Modular . FANS iscesscsresanctsecsarestsssssisveessrect 2358-2359 Ceramic Disc 74HSTL.. -- 906 
Crimp Tool Multilayer Ceramic Arrays JALS ... . 906-907 
; ; Susumu Co., Ltd. Multilayer Ceramic Chip (MLCC) 7ALV/LVC ..907-920 
STMicroelectronics Attenuators........scesceseeceecteceeseesteseetenee 7ALVT/LVTH (920-922 
Alternistors........cccccceeee eoseenenennnnnnens 1262 Choke Coils ... Diplexers, Multilaye TALVT/LVTH/LVTZ . 923 
Development Tools and Kits Delay Lines.... Ferrites 7ALVU . 923 
bocettuiees seetetetessesnnennsseseee ZOF710, 2508 Filters, Thin Film .. 74S ..... 923 
Evaluation Boards ....707, 709-710, 2508 Inductors, Thin Film . 7ASSQE. 923 
Programmers Kits 74SST. 923-924 
Diacs, Power Dividers . 1517, 1525-1527 4000... .870-871 
Diodes sie Resistors 1525-1526 Bus Switch wn 924 
Integrated Circuits Metal Film Bus Switch Products. .893-898 
Ei Microcontolists: Inductors/Coils........ 1488-1497, 1526-1527 Microgate Family. 882-883 
Advanced Logic........ 1012-1017 Networks..... Chip, Shielded ............ 1488, 1492-1495 on 924 
Analog and Mixed Signals sy, Thin Film Chip Common Mode Choke. . 1526-1527 924 
spiel KIS sisscscsieseescdesscsssess - 1490-1497 928 
’ : OTH 1018 Speakers Inverters, CCFL ......c:scscseesseessessteeeeeee 2533 Digital Radio 924 
Demonstration Evaluation Boards ri Optoelectronics Digital Signal Processors. .699-702 
+. 1018-1019 Mee eas Photo Diodes.. 2469 Evaluation Boards . 2 975 
Industrial. -- 1019-1020 Swanstrom Tools Resonators, Ceramic 1422 FIFO Memory 924-925 
Inertial High Performances............. 1020 Cutters and Pliers ....sssssssssseeseeeeeeeeeees 2294 Sensors, Humidity ... .2505 _—‘Filters......... - 925 
Interface.. 1020-1021 . Thermistors 2512 Integrators. . 925 
IPAD.. 1021 Switchcraft, Inc. Transducers, Audio (2237 Interface v1 925 
Power... 1023 Connectors Traneformers . 925-927 
Power Management. PUGIO:. 2: .ceccsscssessissicisieesceeeneeeerss 454-455 Balun... 1516 Linear Peripheral Drivers. ++ 927 
Power Supply. 454-455 Varistors... 1965 Microcontrollers 695-697, 699 
Protection 455 Multiplexers . 928 
RFid.. Weathertight... 387-388  TDK-Lambda Americas, Inc. Optical Sensors - 928 
Serial Real-Time Clocks 7 DC-DC Converters Power Control Management Products 
Signal Switchcraft, Inc./Conxall Dual Output... . 2402-2404 928-929 
Smart Power See Conxall/Switchcraft, Inc. Single Output.. . 2402-2404 Power Supply Products . 929-973 
Standard Linear Synapse Power Supplies Precision Ground Referenc .973 
Temperature Sensors RF/IF AC-DC Converters .2401 Programmable Gate Arrays.... .973 
Thyristor Triac Development Tools ........... eects 575 Programmable care Realnine clocks coe 
Vipower......... OEM/RE Modules 575 Filters oe 2404 RF Products ; .577 
Voltage Regulators .......cc0.1088-1087 0s Switching . 2398-2401 Transceivers/Transmitters .577 
ee — a Teccor See Littelfuse/Teccor eae bee 
EEPROM Techcon Systems (Div. of OK Int'l) Temperature Sensors . 974-975 
EPROM Fluid DispensingTIps «0... 2307 THIOL... cesses eesssseeeesteecssseeensneecnsneeennnee 975 
Flash Tadiran Batteries 
NVRAM Batteries, LithiUM......... eee 2342  TechTools Texas Instruments/Plug-In Power 
: is Emulator, ClearView 652 Solutions 
Microcontrollers Taiyo Yuden Emulator, EPROM/PIC Integrated Circuits 
Bluetooth® Modules ............eeeeeeeeee 576 Logic Analyzer DC-DC Converters... 2378-2386 
Capacitors Programmer, PIC TI-RFid Systems 
Transistors . 1253-1254 pues QuickWriter ANTONMAS «.sssssssesesseessseesneeennesasennse 579 
Triacs 1261-1262 Kits 1814 Telecom Semiconductor, Inc. Oe aes jas 
eres Saeee es 1981-1983 Multilayer Chip (MLCC 1811-1815 See Microchip Technology Madoles. 
: : Ferrite Chip Beads............... 1528-1529 Terasic Technologies, Inc. Readers. . 579-580 
Storm Interface Inductors Development Kits and Tools Transponders .578-579 
Encoder.. - 2062 Chip . 1503 FPGA/CPLD Kits... 
Keypads. Mutilayer Chip oa, a ereents ee 
LCDs, Bezel Displays Wound Chip... 1501-1502 ‘Audio Volume Contro 


Trackball 


Sullins Connector Solutions 


Inverters, CCFL 


See digikey.com 


Chip See digikey.com 


Connectors 158-162, 464-467, 478 . 840 Common Mode See digikey.com 
1mm.... -- 466 CccD Dielectric 1163 
1.27mm 158-159 Comparators Helical... 
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Inductors 
Chip... 
Fixed. 

Integrated Circuits 
DC-DC Converters.. 
Op Amp 
Video Line Driver.... 
Voltage Regulator 

Power Supplies, Switching, 

Resonators, Ceramic. 

Transformers, Balun... 


.. See digikey.com 


.. See digikey.com 
See digikey.com 
3 


Toshiba America Electronic Com- 
ponents 
Development Tools 
Evaluation and Starter Kits 


Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules....... 318 
Integrated Circuits 


Darlington Sink Drivers 1054-1055 


Digital Logic.. 1051-1054 
T4AC/ACT.. .. 1051-1052 
7AHC.... 


74LCX 
7ALVX.. 
7AVHC. 


Motor Drivers/Controller: 
LCDs, TFT DisplayS..........00ccceee 2526 
Memory ICs 

Floppy Disk Cards .. 

SRAM.......ccceee 
Microcontroller, Flash 
MOSFETs 


Photovoltaic Coupler........00ccccees 2452 


Rectifiers 
Schottky.. 
Switching 
Varactors. 

Relays, Solid State 

RF Transceivers/Receivers 

Sensors, Illumination . 

Transistors 


TPI (Test Products International) 
Adapters, RF 


Kits 
BNC Cables 
Coax Adapter Connector Kit................ 439 
Detectors 

CO waseaseiak See digikey.com 


Combustible Gas Leak 
autecialbiscasictatasitiecdaraates See digikey.com 
Refrigeration Leak .. See digikey.com 
DVI/HDMI Cables... + 439 
Fiber Optic Inspection Tool 
F (Television) Cables . 
Manometers, Digital 
Multimeters 


Attenuators 
Test Clips... 
Test Leads. 
Thermocouple Probes .......... cee 2320 
Thermometers/Temperature 

Testers... 


Triad Magnetics 
Inductors 
Common Mode 
High Frequency 
Rod Core 
Switchmode 
Toroidal 
Power Supplies 
AC/DC 
Switchmode 


TransfOrme's.......ccccsseesseeene 2372-2374 
Audio .... 
Control. 
Current Sense 


Switchmode 
Tripp Lite 
Battery Chargers......0..ccccceseeees 2331 
Battery Packs... See digikey.com 


Computer, KVM Switches. 
Hospital Grade Products... 
Isolation Transformers 
Line Conditioners. 
Power Inverters... 
Power Sthipsis::3 sisenceessteniesees 
Power Supplies, DC Regulated 
Surge Suppressors..........eee 
UPS SYSt@MS:. tts s048 ctesetetteneent cil 


2330 


- 2331 


TriQuint Semiconductor, Inc. 


TT Electronics/Optek Technology 
LEDs 
Arrays .. 2612-2613 
Design Kit ......... cece 2612 


High Brightness 
InGaN 


RGB (Red/Green/Blue 
Surface Mount 
Optoisolators/Photocouplers. 
Optocouplers . 


Photodiodes 
Relays 

Solid State ....... ccc 2206 
Sensors 

Fluid 2474 


Hall Effect 
Optical 


Twin Industries 
Extender Cards.... 
Prototyping Boards 
SMT Adapter Boards .. 
Solderless Breadboards ...........000008 2288 


Tyco Electronics 
Adapters 


Solar (Photovoltaic) 0.0... cece 209 
Connectors/Contacts 

0.8mm .. - 256 

1.0mm... - 256 

1.25mm. - 133 


1.5mm 


Barrier Blocks... 
Board-to-Board 
Circular 
Dynamic... 
HDMI™... 
Industrial Ethernet 
Interconnect Systems . 
LAN 
Light-N-Lok™ 
MetPak™ 2-FB 
MiniSAS... 


Accessories 
Adapters .. 


Terminal Blocks . 
Eurostyle®... 
PCB Mounted. 


Z-pack, 2mm 
Inductors, Drum Core 


Labels 
Solar (Photovoltaic 
Lighting, Connectors... 
Relays 
/O Modules . 


Safety ....... 

Sockets and Accessories 

Solid State... 
Solar 


Switches 
Accessories. 2059, 2070 
2149 
2120 
2136 
2059 
. 2059-2060 
2149 
.2116 
2136 
2060 
... 2070 


Keylock . 
Microswitcl 
Pushbutton 
Rocker .. 
Rotary 
Slide .. 
Snap-Action. 
Tact. 
Toggle 
Tools 
Crimp. ... 248-249, 429, 436, 438 
Insertion/Extraction...........ccceeeeee 249 
AMP 
Cable 
Fiber Optic 
Flat Flex... 
Cable Assemblies 
DIP .... 
D-Sub 
Pin and Socket 
Coax Stripper .... 
Connectors/Contacts 
0.050” (1.27mm). 
0.100” (2.54mm) 


Backshells, D-Sub.......... 253, 269-270 
Board-to-Board, In-Line ... 2567 
Card Edge 261, 467 
Champ® 252, 259-260 


05, 407-412, 415-417 


361-375, 413-415 
28-29, 262-272 


Eurocard ...469-471, 473 
Fastons 

Fiber Optic 

Flexi-Block... 343 
Hardware .. 259-260, 268, 


270, 272, 415 
269-270 
29-31, 187-190, 
92-193, 237-238, 266 


Medical.. 
Metrimite 
Micro-D 
Mictor. 
Miniature Rectangle (MR) 
Modular . 


M-Series 

MT (.100”). 

MTA (.100” and .156' 187-194 
MTE (.100”) .... 237-238, 242-243 


Parallel Interface......252-254, 259-260 


Rectangular DIN 469-471, 473 


di cisctsstesotdestesdetd 261 

2430 

- 252-253 

410-411 

Softshell (.062” and .093”)....... 231-232 

Twin Beam... See digikey.com 
Fiber Optic 

Adapters .314 


.314 
. 315 
.314 
. 315 
37-38, 187-191, 
93-194, 238-242 


Attenuators 
Cable Assemblies 
Connectors 
Tools... 
Headers. 


Pro lecte: 
IC Sockets 


See digikey.com 
-. 2567 
2567 
3 
. 194 
Socket Assemblies, Mod. Il and IV ... 244 


LED, Connectors. 
Lighting, Connectors. 
Pin and Socket 


Terminal Blocks we. 843 
Terminals - Splices . 359-375 
Terminators, SCSI .... 3ce2O7 


190-191, 194, 216-217, 219, 
thet 222, 224, 227-228, 231-233, 
235-236, 238, 251, 259, 
65-267, 271, 298, 360-362, 
364-365, 371-374, 
. 409, 415-416, 430 


Fiber Optic. 
Insertion/Extraction . 217, 219, 224, 
227-228, 231-233, 236, 251, 
- ..259, 265-267, 271, 409, 415 
Modular Crimp.... 
PLCC Extractors. 
Tubing, Corrugated... 
Corcom 
Capacitors, Feed Through .. 
Filters, Feed Through... 
Modular Jacks, Filtered. 
Power Entry Modules ... 
RF Line Filters .......0.0cccceee 


ELCON 
Connectors/Contacts 
Backplane -472 
Board-to-Board .472 
.472 
Card Edge.... .472 
CROWN CLI .472 


CROWN EDGE 
ICCON 
Power . 
Rapid Lock. 


-472 
- 472 
-472 
-472 


Power.. -471 
P&B 
Circuit Breakers ........0.ccece 2029-2032 
Raychem 
ESD Products .. 2002 
Suppression, Arrays .. 2002 


Fuses 2002-2003 


Wraparound Repair Sleeves 
PolyZen: mi 
Power Distribution Switches ...1999-2001 
Relays 

Timer Delay 
Resettable Devices 1999-2001 
Surge Protectors, SiBar Thyristor 
-2001-2003 


2002 


Tyco Electronics Power Systems 
See Lineage Power 


: 
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Metal Film 


Wet Tantalum 


Text-to-Speech “a 
Voice Record/Playback ICs... 629 


” Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
C Vishay/Dale 
U Coils/Inductors . 14389 
vU Chip......... . 1439 
r Unigen Corporation eb Current . Hee Waka/Hoei America Xcelite 
imi PRP cao aacoiteesatcsatst coiaaeorttieomneian 582 Aipaded ree Cable ASSEMDICS ...cccccccccccescccsesseeeseeeee 438 Hand Tools 
MOCUIOS Ss sasicecissasssccssessececeatznzsssateaarene 582 . ea : : : . Pliers/Cutters 
| Wirewound - 1439 Wakefield Engineering Screwdrivers 
United Chemi-Con . 1886 Heat Sinks 4172 . 
= GuasvigauiiimERei .° imac MR cence 
2 P ; Grease.. 1172 Xeltek 
seeisvinintnsbetee vse sess 1641-1663 Pads 1172 Programmers, Universal 
0 Capacitors, Ceramic Multilayer Chip Socket Adapters.. 
mM (MLCC)... - Weidmuller 7 eer ' 
i a tr icor See Intersi 
x US-Lasers, Inc. Diaaldlly Lo ye Circuit Breakers 2034 
d is : - Xili 
Taser Diode Module Wirewound........1885, 1889-1890, 1892 _o¢.5C Convert ore 
Adjustable Focus.... 2554 Thermistors 1995 OnVET ers 
Housing Kit NTC . "9517 Power Supplies 
Infrared Red.. Wirewoun i 1888 RockStar® Heavy Duty FPGAS isssesssaisssesctssscreamesnstasesen 586-587, 589 
Power Supply. Vishay/Foil Resistors : Terminal Blocks ...........:ee 324-327, 333 Programming Cable.. . 588 
Visible Red ... Arrays 1904 Well Serial PROM: . 589 
ba er . Splitters. . 588 

US Relays & Technology, Inc. = VBB6 Air Station ..cccccscccssssssssssccssssscssessceeecee 2306 

FRGCOIRGA YS sccstsssssctcoscasesetscaandieaitsaars 2160 886-1888 Nozzles _ 2306 
Networks .... i 

U.S. Sensor Non-Inductive . Y 
Temperature Probes .. Vishay/Semiconductor Dispensers, Solven 
Thermistors, Diodes, ESD Protection. Heat Guns ... Yageo 

LEDs, High Brightness .. Smoke Absorber CapacitOtsssscicsictsiccnccneiaens 1830-1833 
Optoelectronics Solder Irons and Tips . 2305-2306 Ceramic ... 1830-1833 
Ambient Light Sensor . Solder Stations..... . 2304-2305 Multilayer Chip. ... 1830-1833 
Infrared... Vacuum Pickup Tool 2306 KOVO i tstis diate niendaaciiies 1832-1833 
IrDA Transceiver Module: 2553 Vise, Circuit Board... ... 2305 Resistors 
Optical Sensor Reflective .. 

Varitronix Photo Diodes Wickmann See Littelfuse/Wickmann lan jee 
7Segment LCD Displays. Photointerruptors Wiha Kits ...1853-1854, 1861-1862, 2333-2334 
eens Sty a ae ee 2449 Hand Tools Mele Ea “in 1B ENCE 

Vector Electronics & Technology, Optoisolators, Optocouplers Bit Holders... . See digikey.com Metal Oxide +. 1861-1862 
Inc. : 2442-2443 Bits and Bit Sets 2297 Thick Film . 1853-1854 
BaCkplane iseicscescicacisieccssecessteseszstasts 2287 Vishay/Sfernice Chip Lifter . 2297 Thin Film... 

Card Racks 2287 Potentiometers.......c:ssseeeeses 1914-1917 Cutters .. 2297 Wirewound ; 
Connectors, Edgeboard 287 Cermet 1914-1915 Driver Sets... 2097 Zerohm Jumper Wires 
Soeteabeaber 3852987 at Trimmer ... -.1914-1917 Field Service Kits 2297 
peti le : ; eee Hammers.. . See digikey.com SS 2S 
Heat Sink Mountable . 1891 i igi 
Slit-N-Wrap Tool and Wires 7 iba Inspection Mirror: . See digikey.com 
WEE canes : L-Keys . See digikey.com . 

V-Infinity (Division of CUI, Inc.) Thick Film . 1891 Pliers.. Zetex Semiconductors 
AC-DC Converters... 2431-2432 __Wirewound.. - 1891 Probes .. Diodes ; 

DC-DC Converters... 2433-2437 Vishay/Siliconix Screwdrivers Hyperabrupt Varactor Diodes 
. Integrated Circuits S ity Bit ICs/Semiconductors 

Vishay Analog Switches a pee Sse dicik Current Mirror/Monitors.........c.scec00 1195 
BCcomponents MOSFETs... ocket Sets .... . See igi ey.com Specialized 1195-1196 

Capacitors ; Vishay/Spectrol FHandle.... -See digikey.com — WOQSFET/MOSFET Drivers........ 1189-1192 
Aluminum Electrolytic .......... 1561-1564 Concentric Scale Dials .........:::s00 1918 Tweezers .. RF Amplifiers 
PMA: scstaccsestecsaieciasciles 1561-1564, 1735 Potentiometer Wire Stripper............... See digikey.com F : 

: Transistors ... 181-1187 
Ceramic... 1735-1736, 1748 Trimmer ... 7 . . “LY” Bridge 1187 
Interference Suppressio _1732 Wirewound 1917-1918 Winbond Electronics Corp. America Veit eer ; tosiias 
Metallized Polyester . 1720 Tools Integrated Circuits te age an as : : Haslies 
Metallized Polypropylene ....1731, 1733 TUNiNg TOONS......sssesseesseesseensetee 1916 otlage Megu alors: oo 1193- 
Resistors, Thin Film Chip Vishay/Sprague Voltage Supply Monitors .........ccccee 1192 

See digikey.com Capacitors Potentiometers, Digital.............::0+5 1161 Zilog 
Trimmer 1837 Axial 1700, 1707-1708 Memory Counters/Timers . 
Potentiometers, Trimmer Development Tools 
Resistors... Tantalum.. 699-1707 


Accessory Kits.... 
Adapters 


Power Metal Film. Vishay/Thin Film Development Kits 
Wirewound..... Networks oo. cece eeseneeeeeeees 1904 Wintec Industries Emulators . 
Sensors, Humidity . 2505 Resistors Memory Cards, Compact Flash IR 
Thermistors 995-1996, 2516 Arrays . Memory Modules Modules 
Varistors. Networks . . 1905-1906 | P 
General Semiconductor TRINFUM Gs sascscocescossses 1842, 1905-1906 Wiss Sete ; 
Diodes/Rectifier: Vishay/Vitramon tile KING ecsescrsteacssctcsteecaversoss ences 2294 IrDA Transceiver Modules... - 2553 
Capacitors ; Microcontrollers/Microprocessors 
Gerainic 1827-1829 World Magnetics fo SHB HHI eeet en stivaintins 668-682 
Multilayer Chip 1827-1829 Sensors, Pressure Switches.............. 2505 Application Specific 668, 677, 679 
PCS Product Soft Termination......0.:ccceceeeee 1828 Ethernet 


Wurth Electronics, Inc. 


i ifi Motor Control 
Diodes Reciiiers Volgen (Division of Kaga Electron- Chokes Remote Control 
Bridge Rectifiers . 1245 5 emote Control .. 
ics USA) Current Compensated . ‘ _ 
HEXFETS 1238-1241 P s li Toroidal Crimzon 
OXF Gicsstecsssssctssatessisrssassetzaases 1246 paler laa . . eZ80 Acclaim!™ . 
Switching - 2426-2427 Ferrites 28 Encore!® 
Universal Inpu . 2426-2427 Chips . 28 Encore!® MC. 678 
Vishay/Beyschlag VTI Technologies Clamp-On. Z8 Encore! XP® . 675-678 
Fuses, Thin Fil Chip... 2019 Sensors Cylinder zs GP™ .669-670 
Resistors Accelerometers........c:ssscseesseeseeeeeee 2511 Filters, Lin ZNEO™.... .... 668 
Arrays, Thin Film Inclinometers . Inductors, Power Peripheral Controllers _799 
Sensors, Temperature. Pressure Modular Jacks, Filtered Serial Communication Controllers . 800 
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MAIL/FAX ORDER FORM #T091 


Digi: Ko Ee fasol Posen 


co.: Digi-Key Corporation Co.: 


CORPORATION 
Dept: Order Department Phone No: 
701 Brooks Ave. South : z s 
PO Box 677 Fax No: 218-681-3380 Fax No: 
Thief River Falls, MN 56701-0677 (Please Check One) 


Payment Method: O Credit Card OCOD OCheck or MO QO Open Acct. 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) Card Number: i i i 
shi to ee eee eee 
Customer Number (See back of card.) 


Customer Name Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) Mo: Yr. 
Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price 
Ship Via: 
1 
Are substitutions acceptable? 
2 OYes ONo 
3 backorders acceptable? 
; QYes ONo 
; Backordered for a period of days. 
Backorder shipping method: 
6 
Confirmation required? 
? OYes ONo 
8 Confirm VIA: 0 Phone QO FAX 
9 
10 SHIPPING INFORMATION 
11 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA 
12 and Canada when check or money order 
accompanies order. See “Ordering Informa- 
13 tion/Shipping Charges” for details on heavy/ 
oversize items. 
14 


1. Total of all items 


2. Sub Total 


3. Please remit any 


applicable taxes 


4. Total enclosed 
(Total of all lines ) (US Dollars) 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of Order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in Life Support 
Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical components 
in life support devices or systems. A critical component is any component of 
a life support device or system whose failure to perform can be reasonably 
expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect 
its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability whatsoever 
in contract, tort or otherwise whether or not resulting from our or our 
employees’ negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi-Key Web 
site or through its printed catalog, are specifically subject to all the terms and 
conditions contained herein. No change, alteration, deletion or modification of any 
of these terms and conditions is permitted. No person is authorized to accept, 
confirm or vary these terms and conditions including all representations and 
warranties unless they have been posted on Digi-Key’s Web site or in this catalog. 
All terms are specifically and exclusively subject to interpretation under the US 
Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be interpreted according 
to Minnesota law and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal courts at 
the exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, including the UN 
Convention on the International Sale of Goods (CISG). 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will be accepted 
on the basis that Digi-Key Terms and Conditions will prevail. 


Technical Assistance and Design Support Services — 
Disclaimer of Warranties; Release of Claims: 


Digi-Key offers its Technical Assistance and Design Support Services as 
a convenience to Digi-Key customers. Digi-Key Technical Assistance and 
Design Support Services personnel strive to provide useful information 
regarding Digi-Key products. DIGI-KEY DOES NOT GUARANTEE THAT 
ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED IS ACCURATE, 
COMPLETE, OR CORRECT, AND DIGI-KEY SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY 
OR LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION WITH ANY INFORMATION 
OR RECOMMENDATION PROVIDED, OR THE CUSTOMER’S RELIANCE 
ON SUCH INFORMATION OR RECOMMENDATION. THE CUSTOMER 
IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ANALYZING AND DETERMINING THE 
APPROPRIATENESS OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION 
PROVIDED BY DIGI-KEY TECHNICAL ASSISTANCE AND DESIGN SUPPORT 
SERVICES PERSONNEL, AND ANY RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 


RECOMMENDATION IS AT THE CUSTOMER’S SOLE RISK AND DISCRETION. 
ACCORDINGLY, THE CUSTOMER SHALL RELEASE AND HOLD DIGI-KEY 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, AND 
DAMAGE INCURRED BY THE CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY AS A 
RESULT OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED TO THE 
CUSTOMER OR THE CUSTOMER’S RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 
RECOMMENDATION. 


General Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability: 


DIGI-KEY MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WITH 
RESPECT TO ANY PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY, NON- 
INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. DIGI- 
KEY'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY FOR PRODUCT DEFECTS SHALL 
BE, AT DIGI-KEY’S OPTION, TO REPLACE SUCH DEFECTIVE PRODUCT OR 
REFUND TO CUSTOMER THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER THEREFORE. IN 
NO EVENT SHALL DIGI-KEY'S LIABILITY EXCEED THE BUYER'S PURCHASE 
PRICE. 


The foregoing remedy shall be subject to buyer’s written notification of defect 
and return of the defective product within ninety (90) days of purchase. The 
foregoing remedy does not apply to products that have been subjected to 
misuse (including without limitation static discharge), neglect, accident 
or modification, or to products that have been soldered or altered during 
assembly, or are otherwise not capable of being tested. 


IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE TO THE BUYER OR TO ANY THIRD 
PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
LOST PROFITS, LOST SAVINGS, OR LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY PRODUCT OR SERVICE PROVIDED 
OR TO BE PROVIDED BY DIGI-KEY, OR THE USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF DIGI-KEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 


Infringement Disclaimer: 

Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform Commercial 
Code or any other similar law, or any purchase order term, other contractual 
provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) expressly disclaims any and all 
warranties against third party claims for infringement or the like, and (ii) shall have 
no obligation of any kind to the buyer for claims brought by third parties against 
the buyer for infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


Cj By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you 24 hours a day, 
7 days a week, 365 days a year. For most efficient service, please have 
ready a list of quantities and part numbers and, if paying by credit card, your 
MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


Cj By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 365-days 
a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed 
and shipped according to the “Orders entered by times” listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone number 
and/or email address in case we have any questions about your order. 


By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key’s 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


OC By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 

Digi-Key Corporation purchases all product directly from its original manufacturer. 
Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key’s warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business days. 
Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be addressed/ 
shipped on the following Monday and included in that day’s business. 


Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


* Orders entered by 6:00pm CT-All USPS Options (Express Mail delayed 1 day). 


* Orders entered by 7:00pm CT—FedEx ground. 


¢ Orders entered by 8:00pm CT-All UPS air and surface 
options; All FedEx air options. 


ins 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer’. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


*When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the 
USA and Canada, unless such charges exceed 10% on orders of $200 or less, or 
5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you prior to shipment if these 
conditions exist. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Sales Tax: 


Sales tax is charged on shipments in most states that have a sales tax, unless we 
have your resale certificate. Sales tax will be estimated at order submit time based 
on the subtotal of your order. The exact calculation will be applied to your invoice 
upon shipment, according to your State’s tax laws regarding handling and shipping 
fees. Fax your certificate and your customer number to 218-681-7931, Attention: 
Sales Tax. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. Payment must be made in the currency in which the 
order was placed. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see “International Orders” below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
“Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click on “Net 30 Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
§ 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not 
available at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases 
of prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 
days at customer's request. If a refund check is issued, the cancelled item can 
be re-entered without a handling charge if the check and cancellation notice are 
returned to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier's check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key’s Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-7979 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which will bring you to 
the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in 
the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 


PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available 24 hours 
a day, 7 days a week, 365 days a year to assist you. Please have your sales order 
or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 

If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See “Customer 
Service” above for contact information. 


Return Policy: 


Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

¢ Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See “Customer 
Service” above for contact information. 

¢ All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

¢ Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

¢ Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

¢ Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. “Not- 
in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non-Returnable” at time 
of quote or sale are not returnable. 

¢ Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you 
do not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be accessed 
at www.digikey.com by clicking “Contact Us”, which brings you to the “Digi-Key 
Communications” page. Then click “Catalog Mailing List” and scroll to “Service Out 
Options” to note your preferences. Alternatively, you may mail, telephone or fax 
Digi-Key your request. 


Recycling And The Environment: 


Digi-Key is committed to the environment and you, our valued customer. We use 
Geami, a 100% recyclable packaging product. Both the outer and inner tissue can 
be put in your newspaper bin for recycling. This catalog was produced with paper 
containing 33% post consumer fiber and may be recycled through a paper board 
recycling program. 


Privacy Policy: 
Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 


Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 

This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 
Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 

Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 

Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. All 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include “opt out” options. 

Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 

Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the “Opt Out” form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 

Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide 
point of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier's agents. 

If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 

Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key may complete 
these activities. All customer information is kept confidential. 

Digi-Key will share customer information with government agencies if required by 
law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO 9001:2000 Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17,1994 and are recertified on an annual basis. A copy of 
Digi-Key Corporation’s ISO Certification is available at www.digikey.com or upon 
verbal or written request. 


Military Qualified Parts Disclaimer: 


Digi-Key does not stock or sell any product that meets the performance or 
documentation requirements as outlined by any Military Qualified Parts List (“QPL”). 
Digi-Key does stock and sell product that has been manufactured to Mil Spec, BUT 
this in no way indicates that those parts are acceptable or appropriate for use in 
any Military application. Mil Spec is used as an industry-common reference and is 
NOT an indication of end use qualification. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP D-Subminiature Connectors 


WE 


A - -ND 
Style Ribbon Cable 
700 (D-SUB), M=Multi-color 
ee =Gray 
Conn. Finish 
Bis >15u Gold Length 
His < 15 Gold (Use “Feet” only.) 
S=Tin : 


AMP D-Subminiature 


_{No. Of Contacts 


Cable Assemblies 
Single Ended — Male 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Plastic shell with strain relief shown 


Material and Finish: ¢ Plastic Shell: Housing, Cover and Cable Stabilizer — 
94V-0 rated thermoplastic, black * Metal Shell: Front Shell — Steel, tin plated 
Housing, Cover & Cable Stabilizer - 94V-0 rated thermoplastic, black » Con- 
tacts: Phosphor bronze, duplex plated 30” gold on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated * Threaded Inserts: 
Brass, unplated * Mounting Holes: Standard — .120” (3.05mm) Diameter 


Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., 
File No. E28476 


No. of 
Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet 
(Meters) 


Rib- 
bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


1 


10 


No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| (Meters) | Cable| Part No. al 10 
6 (1.83) | GR [A7MMB-1506G-ND 20.96 170.70 
15 | Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-1510M-ND 21.88 178.18 
10 (3.05) | GR |A7MMB-1510G-ND 21.10 171.85 
6 (1.83) | MC |A7MMB-2506M-ND 26.92 219.19 
95 | Gold 6 (1.83) | GR |A7MMB-2506G-ND 26.18 213.20 
10 (3.05) | MC |A7MMB-2510M-ND 27.67 225.34 
10 (3.05) | GR | A7MMB-2510G-ND 26.45 215.35 
6 (1.83) | MC |A7MMB-3706M-ND 36.78 +=299.47 
37 | Gold 6 (1.83) | GR |A7MMB-3706G-ND 35.49 289.02 
10 (3.05) | MC |A7MMB-3710M-ND 37.98 309.30 
10 (3.05) | GR | A7MMB-3710G-ND 35.85 291.88 
Also available in the following configuration: 
A7PPL1-OOIOA-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 


A7VWVB-OOO 


Note: Also available with 50 contacts. 


Gold 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
40 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 
Mc 
GR 


A7MXB-0906M-ND 
A7MXB-0906G-ND 
A7MXB-0910M-ND 
A7MXB-0910G-ND 


9.41 
9.06 
9.73 
9.14 


76.62 
73.74 
79.23 
74.43 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
40 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 
Mc 
GR 


A7MXB-1506M-ND 
A7MXB-1506G-ND 
A7MXB-1510M-ND 
A7MXB-1510G-ND 


11.05 
10.59 
11.51 
10.73 


90.01 
86.22 
93.70 
87.37 


[-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


A7NNB-LIOO1O-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


6 (1.83) 


MC 


6 (1.83) | GR 


10 (3.05) 


10 (3.05) 


MC 
GR 


A7MXB-2506M-ND 
A7MXB-2506G-ND 
A7MXB-2510M-ND 
A7MXB-2510G-ND 


14.03 
13.29 
14.78 
13.55 


114.20 
108.21 
120.35 
110.36 


Female to Female 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
MC 
GR 


A7MXB-3706M-ND 
A7MXB-3706G-ND 
A7MXB-3710M-ND 
A7MXB-3710G-ND 


19.29 
18.01 
20.50 
18.36 


157.11 
146.66 
166.94 
149.52 


Also available in the following configuration: 


A7PX-CIOIONO-ND — With Metal Shell Connector and Strain Relief. 


Note: Also available with 50 contacts. 
A7VXB-LILIOA-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


A7NXB-QQO00O-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Note: Available with 9, 15 and 25 contacts. 


Call for complete part number and pricing! 


Plastic shell with strain relief shown 


ay ; 
* MC = Multi-Color, GR = Gray fi _—— 
Plastic shell with strain relief shown = \J > 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| (Meters) | Cable | Part No. u 10 
6 (1.83) | MC |A7FFB-0906M-ND 18.66 151.92 
9 Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-0906G-ND 18.30 149.04 
10 (3.05) | MC |A7FFB-0910M-ND 18.98 154.54 
10 (3.05) | GR | A7FFB-0910G-ND 18.39 149.74 
6 (1.83) | MC |A7FFB-1506M-ND 21.43 174.49 
15 | Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-1506G-ND 20.96 170.70 
10 (3.05) | MC |A7FFB-1510M-ND 21.88 178.18 
10 (3.05) | GR |A7FFB-1510G-ND 21.10 = 171.85 
6 (1.83) | MC |A7FFB-2506M-ND 26.92 219.19 
25 | Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-2506G-ND 26.18 = 213.20 
10 (3.05) | MC |A7FFB-2510M-ND 27.67 = 225.34 
10 (3.05) | GR |A7FFB-2510G-ND 26.45 215.35 
6 (1.83) | MC |A7FFB-3706M-ND 36.78 299.47 
37 | Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-3706G-ND 35.49 289.02 
10 (3.05) | MC |A7FFB-3710M-ND 37.98 309.30 
10 (3.05) | GR | A7FFB-3710G-ND 35.85 291.88 


Length 
Feet 
(Meters) 


Rib- 
bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


1 


10 


6 (1.83) 
6 (1.83) 


MC 
GR 


Certified by Canadian Standards Association., File No. LR 46568 
No. of} Con- 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 
tacts |Finish] Inch(mm) | PartNo. 1 10 | Part No. 
ire 
Plastic Shell 
9 .984 (24.99) | AMSO9B-ND 8.09 38.83 | 1658615-4 
15 | cog | 1-312 (63:32) | AMS15B-ND 9.42 45.22 | 1658615-3 
25 1.852 (47.04) | AMS25B-ND 11.75 56.39 1658615-2 
37 2.500 (63.50) | AMS37B-ND 16.07 77.14] 1658615-1 
Plastic Shell With Threaded Inserts 
9 .984 (24.99) | AMVO9B-ND 10.42 50.00 | 1658611-4 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMV15B-ND 13.77 66.08 | 1658611-3 
25 1.852 (47.04) | AMV25B-ND 20.64 99.05] 1658611-2 
Metal Shell 
9 .984 (24.99) | AMROQB-ND 8.76 42.03 | 1658613-4 
15 5 1.312 (33.32) | AMR15B-ND 9.97 47.88] 1658613-3 Single Ended — Female 
25 1.852 (47.04) | AMR25B-ND 12.41 59.58] 1658613-2 
37 2.500 (63.50) | AMR37B-ND 16.62 79.80| 1658613-1 * MC '= Mutti-Color, GR = Gray 
Metal Shell With Threaded Inserts 
9 .984 (24.99) | AMLOQB-ND 10.97 52.66 | 1658608-4 No. of 
15 1.312 (33.32) | AML15B-ND 12.30 59.05] 1658608-3 Con- | Conn. 
25 | Gold | 1.852 (47.04)| AML25B-ND 14.74 70.75 | 1658608-2 tacts | Finish 
37 2.500 (63.50) | AML37B-ND 18.84 90.43 | 1658608-1 
50 2.406 (61.11)| AMR50B-ND 29.30 140.62] 1658607-1 Gold 


Plastic Shell 


10 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 


A7FXB-0906M-ND 
A7FXB-0906G-ND 
A7FXB-0910M-ND 
A7FXB-0910G-ND 


9.57 
9.22 
9.89 
9.30 


77.92 
75.04 
80.54 
75.74 


Also available in the following configuration: 


A7SSO-OOOIOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 


A7WWB-LIOOIOIO-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A700B-LIO01O-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


6 (1.83) 


9 -984 (24.99) | AFSO9B-ND 8.24 39.10 | 1658614-4 
15 | gojg | 1-312 (83.32) | AFS15B-ND 9.42 44.68 | 1658614-3 
25 1.852 (47.04) | AFS25B-ND 11.75 + 55.72 | 1658614-2 
37 2.500 (63.50) | AFS37B-ND 16.07 76.22 | 1658614-1 
Plastic Shell With Threaded Inserts 
9 -984 (24.99) | AFVO9B-ND 10.62 50.35 | 1658609-4 
15 Gold 1.312 (33.32) | AFVISB-ND 14.45 68.54 | 1658609-3 
25 1.852 (47.04) | AFV25B-ND 14.07 66.76 | 1658609-2 
37 2.500 (63.50) | AFV37B-ND 25.87 122.70 | 1658609-1 
Metal Shell 
9 -984 (24.99) | AFRO9B-ND 8.92 42.32 | 1658612-4 
15 1.312 (33.32) | AFR15B-ND 9.97 47.31 | 1658612-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFR25B-ND 12.41 58.87 | 1658612-2 
37 2.500 (63.50) | AFR37B-ND 16.62 78.85 | 1658612-1 
50 2.406 (61.11) | AFR50B-ND 30.35 143.92 | 1658606-1 
Metal Shell With Threaded Inserts 
9 -984 (24.99) | AFLOQB-ND 11.18 53.03 | 1658610-4 
15 Gold 1.312 (33.32) | AFL15B-ND 12.30 58.35 | 1658610-3 
25 1.852 (47.04) | AFL25B-ND 14.74 69.91 | 1658610-2 
37 2.500 (63.50) | AFL37B-ND 18.84 89.36 | 1658610-1 
Cable Strain Relief/Stabilizer 
9 _ ADSRO9-ND AQ 2.40) 747275-4 
15 _ ADSR15-ND 56 = 2.70) 747275-3 
2) — - ADSR25-ND 65 = 3.16) 747275-2 
37 - ADSR37-ND 74 3.60 | 747275-1 
50 _ ADSR50-ND 1.54 7.50 | 746785-1 


6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 
MC 
GR 


A7FXB-1506M-ND 
A7FXB-1506G-ND 
A7FXB-1510M-ND 
A7FXB-1510G-ND 


11.05 
10.59 
11.51 
10.73 


90.01 
86.22 
93.70 
87.37 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 
MC 
GR 


A7FXB-2506M-ND 
A7FXB-2506G-ND 
A7FXB-2510M-ND 
A7FXB-2510G-ND 


14.03 
13.29 
14.78 
13.55 


114.20 
108.21 
120.35 
110.36 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 
MC 
GR 


A7FXB-3706M-ND 
A7FXB-3706G-ND 
A7FXB-3710M-ND 
A7FXB-3710G-ND 


19.29 
18.01 
20.50 
18.36 


157.11 
146.66 
166.94 
149.52 


Also available in the following configuration: 
A7SXX-OOOIOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 


Note: Also available with 50 contacts. 
A7WXB-CJIO0O-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A70XB-QQ0UO-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Male 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Plastic shell with strain relief shown 


No. of 
Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet 
(Meters) 


Rib- 
bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


Male to Female 


F Wj 


* MC = Multi-Color, GR = Gray fs 
Plastic shell with strain relief shown N . 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish} (Meters) /Cable| Part No. a 10 
6 (1.83) | MC | A7MFB-0906M-ND 18.50 150.62 
9 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-0906G-ND 18.14 147.74 
10 (3.05) | MC | A7MFB-0910M-ND 18.82 153.23 
10 (3.05) | GR | A7MFB-0910G-ND 18.23 148.43 
6 (1.83) | MC | A7MFB-1506M-ND 21.43 174.49 
15 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-1506G-ND 20.96 170.70 
10 (3.05) | MC | A7MFB-1510M-ND 21.88 178.18 
10 (3.05) | GR | A7MFB-1510G-ND 21.10 171.85 
6 (1.83) | MC | A7MFB-2506M-ND 26.92 219.19 
25 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-2506G-ND 26.18 213.20 
10 (3.05) | MC | A7MFB-2510M-ND 27.67 225.34 
10 (3.05) | GR | A7MFB-2510G-ND 26.45 215.35 
6 (1.83) | MC | A7MFB-3706M-ND 36.78 299.47 
37 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-3706G-ND 35.49 289.02 
10 (3.05) | MC | A7MFB-3710M-ND 37.98 309.30 
10 (3.05) | GR | A7MFB-3710G-ND 35.85 291.88 


1 


10 


Gold 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


MC 
GR 
MC 
GR 


A7MMB-0906M-ND 
A7MMB-0906G-ND 
A7MMB-0910M-ND 
A7MMB-0910G-ND 


18.34 
17.98 
18.66 
18.07 


149.31 
146.43 
151.93 
147.13 


Also available in the following configuration: 


A7PSO-OOIOI0O-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 


A7VWB-CJD000-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A7NOB-LIONOO-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


Gold 


6 (1.83) 


MC 


A7MMB-1506M-ND 


21.43 


174.49 


28 (1091) 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


, No. Rib- No. Rib- 
= i of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Tyco Electronics Cont.| Finish | inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 on eintshi iets KGabe) Racy qi 
Auth d Distribut | | 
uthorized Distributor 6(15.24)| MC | A2MXS-4006M-ND 620 50.85 18 (45.72)| MC | AGMMS-6018M-ND 17.58 143.13 
| | 18(45.72)| GR | AGMMS-6018G-ND 12.00 97.69 
5 : 6 (15.24) | GR | A2MXS-4006G-ND 5.03 41.00 60] Tin | aecoi4a| Mc WREMMERERINAN 2573 20950 
AMP Ribbon Cable Dip Plugs ag | tin (1845.72), MC page = 887 80.34 36 Pr GR | AGMMS-6036G-ND 1457 118.62 
Aw EG 18 (45.72)| GR | A2MXS-4018G-ND 6.24 50.80 : : : 
36(91.44)| MC | A2MXS-4036M-ND 15.30 124.59 6 (15.24) | MC EMNeuownog 16.18 131.76 
36(91.44)| GR | A2MXS-4036G-ND 8.04 65.50 6 (15.24) | GR EMME cog 14.32 116.64 
6 (15.24) | MC | AZMXS-5006M-ND 7.44 60.55 a4) tin | 18(45.72)) MC RCUISSCROMENDG 21.62 176.03 
18 (45.72) GR | AGMMS-6418G-ND 16.04 130.59 
6 (15.24) ) GR Suva em 5.80 47.27 36 (91.44)| MC | ABMMS-6436M-ND 29.77 242.39 
50 | Tin | 18(45-72)) MC RAMASSOrCRENOg 11-96 07.42 36 (91.44)| GR | AGBMMS-6436G-ND 18.61 151.52 
} = 18 (45.72)| GR | A2MXS-5018G-ND 7.07 57.57 
(380) “Il COt9 x .013) 36 (91.44)| MC | A2MXS-5036M-ND 18.76 152.73 
my V0 36 (91.44)| GR | A2MXS-5036G-ND 8.97 73.03 Double Ended — Style 8 
(2.54) 6 (15.24) | MC | A2MXS-6006M-ND 7.43 60.50 
6 (15.24) | GR | A2MXS-6006G-ND 5.57 45.36 * MC = Multi-Color 
co | tin | 19(45.72)] MC | A2MXS-6018M-ND 12.86 104.75 GR = Gray 
Laripie aera ae sepsaateiee aah 18 (45.72)| GR | A2MXS-6018G-ND 7.28 59.31 
Se rir Bate ae nee Mee erie a Sere 36 (91.44)| MC | A2MXS-6036M-ND 21.01. 171.11 
Ly rapama ee Tin Finish: Contacts — Phosphor bronze 36 (91.44)|_GR_ | A2MXS-6036G-ND 9.85 80.24 
6 (15.24) | MC | A2MXS-6406M-ND 9.45 76.95 
No. of/Contact) Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 6 (15.24) | GR | A2MXS-6406G-ND 7.59 61.81 No. Rib- 
Cont.| Finish | Inch (mm) _| Part No. 1 10 | Part No. ea | tin |18(45-72)| MG | A2MXS-6418M-ND 14.88 121.20 of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
10 680 (17.27) |ADM10S-ND 1.79 8.51 | 2-746610-1 18 (45.72)! GR | A2MXS-6418G-ND 9.30 75.76 Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
14 880 (22.35) | ADM14S-ND 2.05 9.73 | 2-746610-2 36 (91.44)| MC | A2MXS-6436M-ND 23.03 187.56 6(15.24)| MC | A@MMS-1006M-ND 4.04 32.90 
16 | Tin | 980 (24.89) |ADMI16S-ND 2.38 11.29| 1-746610-4 36 (91.44)| GR | A2MXS-6436G-ND 11.87 96.69 6(15.24)| GR | A8MMS-1006G-ND 3.73 30.37 
20 1.180 (29.97) |ADM20S-ND 2.73 12.93] 1-746610-5 to | tin [18(4572)) MC | ASMMS-to18M-ND 4.95 40.27 
24 1.380 (35.05) | ADM24S-ND 3.04 14.41 | 2-746610-3 mn 18 (45.72)| GR | A8MMS-1018G-ND 4.01 32.69 
26 1.480 (37.59) |ADM26S-ND 3.28 15.57 | 1-746610-6 Double Ended — Style 6 36 (91.44)| MC | ASMMS-1036M-ND 6.30 51.33 
30 1.680 (42.67) |ADM30S-ND 3.69 17.52 1-746610-7 36 (91.44)| GR | ASMMS-1036G-ND 4.44 36.17 
34 | Tin | 1.880 (47.75) | ADM34S-ND 3.94 18.69 | 1-746610-8 * MC = Multi-Color 6 (15.24) | MC | ABMMS-+1406M-ND 4.78 38.96 
40 2.180 (55.37) |ADM40S-ND 4.43 21.03 | 1-746610-9 GR = Gray 6 (15.24) | GR | A8MMS-1406G-ND 4.30 35.05 
44 2.380 (60.45) | ADM44S-ND 5.72 27.12 | 2-746610-6 ta | ty |18(4572)| MC | ABMMS-1418MND 6.14 50.02 
50 2.680 (68.07) |ADMS0S-ND 5.17 24.53 | 2-746610-0 18 (45.72)| GR | ASMMS-1418G-ND 4.70 38.31 
60 | Tin |3.180(80.77)|ADMG60S-ND 4.71 22.36 | 2-746610-4 a 36 (91.44)| MC | A8MMS-1436M-ND 8.18 66.61 
64 3.380 (85.85) | ADM64S-ND 6.73 31.94 | 2-746610-5 36 (91.44)/ GR | A8MMS-1436G-ND 5.30 43.19 
at a 6(15.24)| MC | A@MMS-1606M-ND 5.49 44.67 
even Dla key 4 Pricing 6 (15.24) | GR | A8MMS-1606G-ND 4.99 40.63 
AMP Dip Plug 2 te | tin |18(45-72)| MC | A8MMS-1618M-ND 6.93 56.47 
7 6 (15.24) ABMMS-1006M-ND 4.04 32.90 18 (45.72)| GR | A8MMS-1618G-ND 5.45 44.34 
Cable Assemblies 6 (15.24) ABMMS=1008G-ND!) 3.73 30.37 36 (91.44)| MC | A8MMS-1636M-ND 9.11. 74.17 
18 (45.72) AGMMS-1018M-ND 4.95 40.27 3600144) GR MERRIE 613 4090 
18 (45.72) AGMMS-1018G-ND 4.01 32.69 (91.44) : : 
; = 36 (91.44) AGMMS-1036M-ND 6.30 51.33 6 (15.24) | MC | A8MMS-2006M-ND 6.36 51.77 
Single Ended — Style 2 36 (91.44) AGMMS-1036G-ND 444 36.17 6 (15.24) | GR | A8MMS-2006G-ND 5.78 47.03 
* MC = Multi-Color 6 (15.24) AGMMS-1406M-ND 4.78 38.96 20 | tin |18(45-72)) MC | A8MMS-2018M-ND 8.17 66.52 
GR = Gray UE 6 (15.24) AGMMS-1406G-ND 4.30 35.05 18 (45.72)| GR | ASMMS-2018G-ND 642 52.29 
18 (45.72) AGMMS-1418M-ND 6.14 50.02 36 (91.44)| MC | ASMMS-2036M-ND 10.89 88.64 
7 ne 18 (45.72) AGMMS-1418G-ND 4.70 38.31 36 (91.44)| GR | ASMMS-2036G-ND 7.39 60.18 
: lear ws 36 (91.44) AGMMS-1436M-ND 8.18 66.61 SATAN 
of Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 36 (91.44) ABMMS-1436G-ND 530 43.19 6 (15.24) | MC | A8MMS-2406M-ND 7.21 58.68 
Cont.| Finish | Inch (cm) |Cable| Part No. 1 10 alsa RENMCHSRUERD] 9 ana? 6(15.24)| GR | ASMMS-2406G-ND 6.38 51.94 
6 (15.24) | MC | A2MXS+O06M-ND 2.25 18.29 6 (15.24) AGMMS-1606G-ND 499 40.63 24 | tin |18(45.72)) MC ASN OEMENG, 947 77.42 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1006G-ND 194 15.77 18 (45.72) AGMMS-1618M-ND 6.93 56.47 18 (45.72)| GR | A8MMS-2418G-ND 6.99 56.89 
to | tin [18(45.72) | MC | A2MXS-1018M-ND 3.15 25.67 18 (45.72) AGMMS-1618G-ND 5.45 44.34 36 (91.44) MC |) A8MMS-2436M-ND = 12.87 104.77 
18 (45.72) | GR | A2MXS-1018G-ND 2.22 18.09 36 (91.44) AGMMS-1636M-ND 9.11 74.17 36 (91.44)| GR_| A8MMS-2436G-ND___7.90 64.31 
36 (91.44) | MC | A2MXS-1036M-ND 4.51 36.73 36 (91.44) AGMMS-1636G-ND 6.13 49.90 6 (15.24) | MC | AMMS-2606M-ND 7.74 63.06 
36 (91.44) | GR | A2MXS-1036G-ND 2.65 21.57 6 (15.24) AGMMS-2006M-ND 6.36 51.77 6(15.24)| GR | A8MMS-2606G-ND 697 56.72 
6 (15.24) | mc | AQMXS4406M-ND 273 22.24 6 (15.24 AGMMS-2006G-ND 5.78 47.03 . 48 (45.72)| MC | A8MMS-2618M-ND 10.10 82.24 
(15.24) 26 | Tin 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1406G-ND 2.25 18.34 18 (45.72) AGMMS-2018M-ND 8.17 66.52 18 (45.72)) GR | A8MMS-2618G-ND 7.76 63.21 
44} tin |18(45.72) | MC | A2MXS-1418M-ND 4.09 33.30 18 (45.72) ABMMS-2018G-ND 6.42 52.29 36 (91.44)} MC | A8MMS-2636M-ND 13.63 111.00 
18 (45.72) | GR | A2MXS-1418G-ND 2.65 21.59 - pia) PEN eR a ae 36 (91.44)| GR | A8MMS-2636G-ND 8.96 72.94 
36 (91.44) | MC | A2MXS-1436M-ND 6.13 49.89 = a ul z * 6 (15.24) | MC | A8MMS-3406M-ND 9.42 76.71 
36 (91.44) | GR | A2MXS-1436G-ND 3.25 26.47 4 eee Aaa ot ae 6(15.24)| GR | ASMMS-3406G-ND 8.31 67.68 
6 (15.24) | MC | AQMXS41G06M-ND 3.11 25.29 48 (45.72) REMI 947 77:19 3a | tin |18(45.72)] MC | ABMMS-3418M-ND 12.50 101.78 
6 (15.24) | GR | AQMXS-1606G-ND 2.61 21.24 18 (45.72) PACOCCRION 699 56.89 18 (45.72)| GR | ASMMS-3418G-ND 9.17 74.69 
te | tin |18(45.72) | MC | A2MXS-t61eM-ND 4.55 37.08 36 (91.44) AGMMS-2436M-ND 12.87 104.77 36 (91.44) MC | ASMMS-3436M-ND 17.12 139.39 
18 (45.72) | GR | A2MXS-1618G-ND 3.06 24.95 36 (91.44) AGBMMS-2436G-ND 7.90 64.31 36 (91.44)| GR | ASMMS-3436G-ND 10.46 85.20 
36 (91.44) | MC | A2MXS-1636M-ND = 6.73. 54.78 6 (15.24) AGMMS-2606M-ND 7.74 63.06 6 (15.24) ] MC | A8MMS-4006M-ND 10.68 86.94 
36(91.44) | GR EACMASSIESSGAND 3.75 30.52 6 (15.24) ABMMS-2606G-ND 6.97 56.72 6 (15.24) | GR | A8MMS-4006G-ND 947 77.10 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2006M-ND 3.63 29.57 18 (45.72) A6MMS-2618M-ND 10.10 82.24 40 Ti 18 (45.72)) MC | A8MMS-4018M-ND 14.30 116.44 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2006G-ND 3.05 24.83 18 (45.72) AGMMS-2618G-ND 7.76 63.21 in }48(4572)| GR | ABMMS-40186-ND 10.67 86.90 
_ |18 (45.72) | MC | A2MXS-2018M-ND 5.44 44.32 : -2636M- ; ; rot 
20 | Tin asee POMS Coen 13.63 111.00 36 (91.44)| MC | A8MMS-4036M-ND 19.73 160.69 
18 (45.72) | GR | A2MXS-2018G-ND 3.69 30.09 36 (91.44) AGMMS-2636G-ND 8.96 72.94 36 (91.44) GR | ASMMS-4036G-ND 1248 101.59 
36 (91.44) | MC | A2MXS-2036M-ND 8.16 66.44 6 (15.24) AGMMS-3406M-ND 9.42 76.71 : = : 
36 (91.44) | GR | A2MXS-2036G-ND 4.66 37.98 6 (15.24) A6MMS-3406G-ND 8.31 67.68 6 (15.24) | MC ;ASMMS-S006M:-ND) 12.61 102.66 
pena 6(15.24)| GR | A8MMS-5006G-ND 10.98 89.38 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2406M-ND 4.17 33.95 18 (45.72) AGMMS-3418M-ND 12.50 101.78 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2406G-ND 334 27.21 18 (45.72) AGMMS-3418G-ND 917 74.69 50 | Tin 18 (45.72)| MC | A8MMS-5018M-ND 17.14 139.53 
48 (45 72)| mc | AaMxS-2418M-ND 643 52.39 36 (91.44) AGMMS-3436M-ND 17.12 139.39 18 (45.72); GR | A8MMS-5018G-ND 12.24 99.69 
24) Tin |1e (4579) | GR | AOMNS-2418G-ND 395 3015 36 (91.44) AGMMS-3436G-ND 10.46 _85.20 36 (91.44)| MC | ASMMS-5036M-ND 23.93 194.84 
36 (91.44) Mc | A2MXS-2436M-ND 9.83 30.04 6 (15.24) AGMMS-4006M-ND 10.68 86.94 36 (91.44)| GR | A8MMS-5036G-ND 14.14 115.15 
36 (91.44) | GR | A2MXS-2436G-ND 4.86 39.58 6 (15.24) ABMMS-4006G-ND 9.47 77.10 6(15.24)| MC | ASMMS-6006M-ND 1214 98.89 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2606M-ND 446 36.33 18 (45.72) AGBMMS-4018M-ND 14.30 116.44 6 (15.24) | GR | A8MMS-6006G-ND 10.28 83.74 
a ; ; 18 (45.72) POWs SCRE Og 10.67 86.90 18 (45.72)| MC | A8MMS-6018M-ND 17.58 143.13 
6 (15.24) | GR | AQMXS-2606G-ND 3.68 29.98 -A036M- 60 | Tin : : : 
36 (91.44) AGMMS-4036M-ND 19.73 160.69 jaas7a| GR WREMMREOSCRION 42.00 9769 
18 (45.72) | MC | A2MXS-2618M-ND = 6.82 55.50 36 (91.44 A6MMS-4036G-ND 12.48 101.59 (577) : : 
(91.44) s 36 (91.44)| MC | A8MMS-6036M-ND 25.73 209.50 
26 | Tin |18(45.72)| GR | A2MXS-2618G-ND 4.48 36.47 : 5 (91.44) S- H 5.7: 5 
6 (15.24) POMMS-S00GMGND) 12.61 102.66 36 (91.44)| GR | ASMMS-6036G-ND 14.57 118.62 
36 (91.44) | MC | A2MXS-2636M-ND 10.35 84.26 6 (15.24) AGMMS-5006G-ND 10.98 89.38 : : i 
36 (91.44) | GR | A2MXS-2636G-ND 5.67 46.20 18 (45.72) AGMMS-5018M-ND 17.14 139.53 6 (15.24) | MC | ASMMS-6406M-ND 16.18 131.78 
6 (15.24) | GR | A2MXS-3406G-ND 4.37 35.59 18 (45.72) A6MMS-5018G-ND 12.24 99.69 6 (15.24) | GR | A8MMS-6406G-ND 14.32 116.64 
18 (45.72) | MC | A2MXS-3418M-ND 856 69.70 36 (91.44) AGMMS-5036M-ND 23.93 194.84 64 | tin |18(45.72)| MC | ABMMS-6418M-ND 21.62 176.03 
. 18 (45.72) | GR | A2MXS-3418G-ND 5.23 42.60 36 (91.44 A6MMS-5036G-ND 14.14 115.15 18 (45.72)| GR | A8MMS-6418G-ND 16.04 130.59 
34) Tin ( ) 
36 (91.44) | MC | A2MXS-3436M-ND 13.18 107.30 6 (15.24) AGMMS-6006M-ND 1214 98.89 36 (91.44)| MC | ASMMS-6436M-ND 29.77 242.39 
36 (91.44) | GR | A2MXS-3436G-ND 6.52 53.11 6 (15.24) AGMMS-6006G-ND 10.28 83.74 36 (91.44)| GR | ASMMS-6436G-ND 18.61 151.52 
( ) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= a No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing |AMP No. of Rib- 
Tyco Electronics Cont. | Finish | Inch (mm) |Part No. 1 10 | Part No. Cons Gam, ae co DlalNey cing 
acts ‘Inis! inch (cm. able ‘al 0. 
Authorized Distributor 26 1.48 (37.59) |AKN26B-ND 3.05 14.63 1658622-6 oa | gow | 26(91-44) | MC |AIAXH-2436M-ND 9.71 79.04 
WwW G 30 1.68 (42.67) JAKN3OB-ND 3.87 18.57 | 1658622-7 2 Sta on pee a a 
(91. -2636M-| ! y 
AMP Socket Connectors 34 1.88 (47.75) |AKN34B-ND 3.87 18.57 |1658622-8 26 | Gold) 36 (91.44) | GR | A1AXH-2636G-ND 5.45 44.38 
40 | 30" AU| 2.18 (55.37) |AKN40B-ND 4.57 21.94]1658622-9 30 | Gold . ee ne AE SOND ~ el 
Socket Connector 44 2.38 (60.45) |AKN44B-ND 5.39 25.88] 1-1658622-3 36 Sha MG | ATAXH-3436M-ND 12.49 101.69 
with Central Polarizing Key 34 | Gold (91. % ‘ 
50 2.68 (68.07) |AKNSOB-ND 5.51 26.44] 1-1658622-0 36 (01.44) | GR TRIBES 6.83 _47.50 
40 | Got | 36(91-44) | MC ] ATAXH-4036M-ND 14.45 117.70 
60 3.18 (80.77) |AKNGOB-ND 6.80 32.63] 1-1658622-1 36 (91.44) | GR | ATAXH-4036G-ND 7.20 58.61 
" - ‘ 36 (91.44) | MC | ATAXH-5036M-ND 18.83 153.34 
soa 64 3.38 (85.85) |AKNG4B-ND 7.50 36.01|1-1658622-2 50 | Gold | 36 to1aa) | GR |AIAXH-S036G-ND 9.04 7364 
Connector eos Strain Relief For Socket Connectors — 64 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-6436M-ND 22.47 182.94 
A 4 240 tea 36 (91.44) | GR | ATAXH-6436G-ND 11.31 92.06 
: ait 
(6.10) 01 omplian 
Also available in the followi ions: 
10 68.(17.27) |ASSRIO-ND 39 1.62|499252-5 pscrabieainaed eal aie ese 
A1BXH-LILIAILIL-ND — Socket Connector with Strain Relief 
14 .88 (22.35) |ASSR14-ND 39 1.62 |499252-9 Note: Also available with 60 contacts. 
A1CXH-LILIOILIO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key 
Permanent Pull-Tabs To Be Used 16 98 (24.89) |ASSRI6-ND 39 1.62 /499252-8 ‘ f 
; Fi 5 7 a i 3 c Note: Also available with 60 contacts. 
With Strain Relief Version 
20 1.18 (29.97) |ASSR20-ND 39 1.62 /499252-2 AIDXH-COIDIOILA-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Material and Finish: * Plastic Shell: Housing, Cover and Strain Relief — Black Polarizing Key 
thermoplastic, 94V-0 rated * Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, 24 1.38 (35.05) |ASSR24-ND 33 2.09 | 1-499252-0 Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
duplex 15” gold or 30u” gold on post/pin mating end, 100y"-200y” bright Call for complete part number and pricing! 
tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50y” nickel 26 1.48 (37.59) |ASSR26-ND 40 1.89 /499252-3 
No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing | AMP 30 — | 1.68 (42.67) (BSSCCDS 40° 1.89/1-499252-2 Socket Connector to Socket Connector 
Cont. | Finish | Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 34 1.88 (47.75) |ASSR34-ND 40 1.89 |499252-6 
Socket Connector Only — RoHS Compliant 40 2.18 (55.37) |ASSR40-ND 40 2.21 |499252-1 * MC = Multi-Color, 
GR = Gray 
(Strain Reliefs Sold Separately) 44 2.38 (60.45) |ASSR44-ND) =.75 4.72. | 1-499252-1 
Socket connector without strain relief shown. 
10 68 (17.27) |ASC1OH-ND 1.46 7.00) 1658620-1 50 2.68 (68.07) |ASSR50-ND 40 2.52 |499252-4 
No. of Rib- 
14 88 (22.35) |ASC14H-ND 2.13 10.22) 1658620-2 60 3.18 (80.77) |ASSRGO-ND 45 2.84 |499252-7 Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
16 98 (24.89) |ASCIGH-ND 2.24 10.76/1658620-3 64 3.38 (85.85) |ASSRG4-ND 55 3.47 1-499252-3 acts) Eintshy) tnch\(cin)} Gables manacune, u i 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1006M-ND 3.37 27.42 
20 1.18 (29.97) | ASC20H-ND 2.35 11.30) 1658620-4 Permanent Pull Tabs — RoHS Compliant 6 (15.24) | GR | ASAAH-1006G-ND 3.06 24.90 
24 1.38 (35.05) | ASC24H-ND 2.91 13.99|1658620-5 ; , 7 18 (45.72)| MC | A3AAH-1018M-ND 4.27 34.80 
(For Connectors With Strain Reliefs) 10 | Gold 18(45.72)| GR | A3AAH-1018G-ND 3.34 27.22 
26 | 15y" AU| 1.48 (37.59) |ASC26H-ND 2.91 13.99) 1658620-6 10 aacitte) laspsto-No 31 1.48 |s0se4so-2 . - ICED = 4586 
30 1.68 (42.67) | ASC30H-ND 3.74 17.95|1658620-7 14 64(16.26) |ASPS14-ND 27 1.30 |s0gsaso-3 6 (1624) | MG | ASAAH-406M-ND 4.94 40.22 
34 1.88 (47.75) | ASC34H-ND 3.25 15.61 | 1658620-8 i 74(18.80) |ASPS16-ND 37 1.77 |5088450-4 : ae a oe a ee 
40 2.18 (55.37) |ASCAOH-ND 3.59 17.22] 1658620-9 3 88 (22.35) |ASPS20-ND 37 1.78 |/5088450-5 14 | Gold |g (4572)| GR | A3AAH-1418G-ND 4.86 39.57 
50 2.68 (68.07) |ASC50H-ND 4.37 20.74] 1-1658620-0 36 (91.44) | MC ) A3AAH-1436M-ND 8.34 67.87 
(68.07) 26 | — | 1.18 (29.97) |ASPS26-ND 42 2.03 /5088450-7 36 (91.44)| GR | ASAAH-1436G-ND 5.46 44.45 
64 3.38 (85.85) |ASC64H-ND 4.67 29.25] 1-1658620-2 6 (15.24) | MG | ASAAH-T606M-ND 5.21 42.42 
34 1.58 (40.13) |ASPS34-ND 36 1.74 |5088450-8 sitsod | oe WARRUeNEeAIGM 71 3937 
10 68 (17.27) |ASN10B-ND 1.88 9.00 1658623-1 (15.24) : : 
40 1.82 (46.23) |ASPS40-ND 40 1.92 |5088450-9 te | Goa |18(45-72)| MC | ASAAH-1618M-ND 6.66 54.21 
14 88 (22.35) |ASN14B-ND 2.46 11.81) 1658623-2 18 (45.72)| GR | A3AAH-1618G-ND 5.17 42.08 
(2.35) (ee 50 2.32 (58.93) |ASPS50-ND 63 3.02 | 1-5088450-0 36 3 a4 Mc | A3AAH-1636M-ND 883 71.91 
16 .98 (24.89) |ASN16B-ND 2.58 12.38) 1658623-3 
ae) 60 2.80 (71.12) |ASPS60-ND 93 4.48 |1-5088450-1 36 (01.44)| GR [RAGHAHSIGSG-NDI) 5.85 47.65 
20 1.18 (29.97) | ASN20B-ND 2.70 12.94|1658623-4 6 (15.24) | MC | A3AAH-2006M-ND 5.99 48.78 
Continuous Str 6 (15.24) | GR | A3AAH-2006G-ND 5.41 44.04 
24 1.38 (35.05) |ASN24B-ND 4.95 23.76| 1658623-5 OnuNUOUS SITIP | 490.0 (3048.0) |ASKPO3-ND 30.56 146.66 |5088450-1 (15.24) ae 
‘ . 18 (45.72)| MC | A3AAH-2018M-ND 7.80 63.53 
30y” AU no positions 20 | Gold 
18 (45.72)| GR | A3AAH-2018G-ND 6.05 49.30 
26 1.48 (37.59) | ASN26B-ND 3.05 14.63 | 1658623-6 36 (91.44); MC | A3AAH-2036M-ND 10.52 85.65 
Keying Plug For Socket Connectors — RoHS Compliant 5 2 
30 1.68 (42.67) | ASN30B-ND 3.52 16.88 | 1658623-7 ee ui 36 (91.44)| GR | A3AAH-2036G-ND 7.02 57.19 
‘ fi Keying Plugs ASKPOI-ND 171.53 |499712-1 6 (15.24) | MC | A3AAH-2406M-ND 6.96 56.69 
34 1.88 (47.75) | ASN34B-ND 3.87 18.57 | 1658623-8 
/ 6 (15.24) | GR | A3AAH-2406G-ND 6.13 49.94 
40 2.18 (55.37) |ASN40B-ND 4.57 21.94] 1658623-9 Keying Plugs 10/Comb ASKPO2-ND 1.26 11.35 |104072-1 o4 | Gold |18(45:72)) MC | ASAAH-2418M-ND 9.23 75.12 
18 (45.72)| GR | A3AAH-2418G-ND 6.74 54.89 
50 2.68 (68.07) |ASNSOB-ND 5.51 26.44] 1-1658623-0 36 (91.44)| MC | ASAAH-2436M-ND 1262 10278 
Socket Connector With Polarizing Key — 36 (91.44)| GR [MRSRBueeseoGsND 7.65 62.91 
A -ND 6 (15.24) | MC | A3AAH-2606M-ND 7.30 59.43 
RoHS Compliant Ribbon Cable 6 (15.24) | GR | A3AAH-2606G-ND 6.52 53.09 
1 sie see ME Matecolee o6 | Gold |18(45:72)| MC | A3AAH-2618M-ND 9.65 78.60 
10 68 (17.27) | AKC10H-ND 1.68 7.95/1658621-1 or 3(10 (Socket) 18 (45.72)| GR | ASAAH-2618G-ND 732 59.57 
" r Conn. Finish 36 (91.44)| MC ] A3AAH-2636M-ND 13.18 107.36 
14 88 (22.35) | AKC14H-ND 2.45 11.76 1658621-2 , Ue 
His<15u Gold ength 36 (91.44)| GR | A3AAH-2636G-ND 8.51 69.31 
16 98 (24.89) | AKCI6H-ND 2.58 12.38] 1658621-3 Bis >15p1 Gold (Use “Inches” only. ) ar qi 
Stn Lua Oteanact cia ee cs ne 
20 1.18 (29.97) | AKC20H-ND 2.35 11.30|1658621-4 nae al He ReREMEROM aio, cos 
24 4.38 (35.05) | AKC24H-ND 2.91 13.99| 1658621-5 30 | Gold | +9 (45.72)| GR | ASAAH-3018G-ND 867 70.62 
36 (91.44)| MC ) A3AAH-3036M-ND 14.54 118.41 
26 1.48 (37.59) | AKC26H-ND 2.91 13.99] 1658621-6 AMP Socket Connector 36 (91.44)| GR | A3AAH-3036G-ND 9.87 80.35 
30 | 15" AU| 1.68 (42.67) | AKC30H-ND 3.25 15.61| 1658621-7 Cable Assemblies eee Me pees ae aa 
(15. -34066- ; 56.45 
34 1.88 (47.75) | AKC34H-ND 3.25 15.61) 1658621-8 Socket Connector — Single Ended 34 | Gold |18(15-24)| MC | ASAAH-3418M-ND 11.12 90.56 
40 2.18 (55.37) | AKC40H-ND 3.59 17.22] 1658621-9 * MG = Multi-Color Us as ne PTT ne Pe 
44 2.38 (60.45) | AKC44H-ND 3.70 17.54| 1-1658621-3 GR = Gray 36 (91.44)| GR | A3AAH-3436G-ND 9.08 73.97 
Socket connector without strain relief shown 6 (15.24 MC | A8AAH-4006M-ND 899 73.17 
50 2.68 (68.07) | AKC5OH-ND 4.37 20.99] 1-1658621-0 ery Gr | A3AAH-4006G-ND 778 6333 
60 3.18 (80.77) | AKC6OH-ND 5.61 26.91) 1-1658621-1 Noel oe let fla me ratty 40 | Gold ro ue Perna - uy 
64 3.38 (85.85) | AKC64H-ND 6.17 29.60|1-1658621-2 tacts |Finish) Inch (cm) | Cable | Part No. 1 1 36 (91.44)| MC | A3AAH-4036M-ND 18.04 146.92 
0° lala AAXH-1036M-ND 4.17 33.99 36 (91.44)| GR | A3AAH-4036G-ND 10.79 87.82 
10 68 (17.27) | AKN10B-ND 1.88 9.00| 1658622-1 el A1AXH-1036G-ND 2.31 18.83 6 (15.24) | MC | A3AAH-SO06M-ND 12.76 103.88 
14 .88 (22.35) | AKN14B-ND 2.46 11.81) 1658622-2 14 | Gold ATAXH-1436M-ND = 6.21 50.53 6 (15.24) | GR | A3AAH-5006G-ND 11.13 90.60 
ATAXH-1436G-ND_ 3.33 27.11 18 (45.72)| MC | A3AAH-5018M-ND 17.29 140.75 
16 | 30n" AU] .98 (24.89) | AKNIGB-ND 2.58 12.38) 1658622-3 ie. | Gold ATAXH-1636M-ND 6.59 53.65 50 | Gold | +9 (45.72)| GR | A3AAH-5018G-ND 12.39 100.91 
20 1.18 (29.97) |AKN20B-ND 2.70 12.94) 1658622-4 A1AXH-1636G-ND 3.61 29.39 36 (91.44)| MC ) A3AAH-5036M-ND 24.08 196.06 
ATAXH-2036M-ND 7.98 64.95 36 (91.44)| GR | A3AAH-5036G-ND 14.29 116.37 
24 1.38 (35.05) | AKN24B-ND 3.05 14.63] 1658622-5 20 | Gold fe i 
(35.05) AAXH-2036G-ND 4.48 36.48 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
30 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


. i No. of Rib- 
Tyco Electronics AMP Pin Connectors Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Rutheassa Distnbilkoe Material and Finish: * Housing and Cover: tacts | Finish| Inch(cm) |Cable| Part No. 1 
Black thermoplastic, 94V-0 rated 30° | Gold Ee (91.44) | MC | A1KXB-3036M-NDs 23.20 188.90 
AMP Socket Connector Cable Assemblies Electrical Characteristics: * Contact Current San 44) | GR | A1KXB-3036G-ND* 18.53 150.85 
Rating: 1 Amp» Dielectric Withstanding 
Voltage: Pin connectors 500 Volts, RMS 34 | Gold 36 (91.44) | MC | AIKXB-3436M-ND» 19.28 157.01 
Socket Connector to Socket Connector (Cont.) ae 2 a 36 (91.44) | GR | A1KXB-3436G-ND* 12.63 102.82 
Contacts: « Phosphor Bronze, 30y” AU pin 
No. of Rib- end; .000100 tin on cable termination end; 40 | Gold | 36(91-44) | MC | AIKXB-4036M-NDe 29.21 237.83 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing entire contact underplated with 50” nickel. 36 (91.44) | GR | A1KXB-4036G-NDe 21.95 178.74 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Spaclteatlane: * Operating Temperature: 50 | Gola | 26(91-44) | MC | ATKXB-5036M-ND 28.46 231.74 
6 (15.24) | MC | ASAAH-G406M-ND 15.05 122.54 . : ; , 36 (91.44) | GR_| A1KXB-5036G-ND 18.67 152.04 
6 (15.24) | GR | A3AAH-6406G-ND 13.19 107.40 Recognized under Component Program of Underwriters Laboratories Inc. File 
18 (45.72)| MC | A3AAH-6418M-ND 20.48 166.79 No. £28476. 64 | God | 6491.44) | MC AIRSE EZCMANDS 40.42 229.10 
64 | Gold igus 72)| GR | ABAAH-6418G-ND 14.90 121.35 Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. 36 (91.44) | GR FAIRAESASOGSNDS) 29.26 238.22 
36 (91.44)| MC | A3AAH-6436M-ND 28.63 233.15 
36 (91.44)| GR_| A3AAH-6436G-ND_ 17.47 142.27 No. of Also available in the following version: 
Also available in the following versions: Con- Contact Dim. A | Digi-Key Pricing AMP AIRXB-O} |-ND — Pin Connector with Strain Relief and Polarizing Key. 
‘ er tacts | Finish | In. (mm) _| Part No. 1 10 | Part No. , ; __ Note: Also available with 24 contacts. 
A3BBH-OOIOIO-ND — poet connector wi Stal Relat Pine 7 Not available with Strain Relief 
ote: Also available wi contacts. un Connectors on 
i : ! 
A3CCH-LIDICICIA-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. (Strain Reliefs Sold Separately) Gall for complete part number and pricing. 
Note: Also available with 44 and 60 contacts. 16 1.372 (34.85)| APK16A-ND 6.47. -58.21 | 111446-3 
A3DDH-LILILILIC-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 26 |30u" AU | 1.872 pre) APK26A-ND 15.57 140.11] 111446-6 Pin Connector to Pin Connector 
Polarizing Key. ; 30 2.072 (52.63) |APK30A-ND 20.93 188.37 | 111446-7 
eis at ae with 44 and 60 contacts. Pin Connectors — RoHS Compliant 
eID TOT: COMPING PATE ELMOGKarG PHONG! (Strain Reliefs Sold Separately) * MC = Multi-Color 
10 1.072 (27.23)|APK10B-ND 6.65 31.92 | 1-111446-4 GR = Gray 
Socket Connector to Pin Connector 14 4.272 (32.31)|APK14B-ND 7.63 36.62 | 1-111446-5 
; 16 | 30u" AU | 1.372 (34.85)| APK1GB-ND 7.56 36.29 | 1-111446-6 
* MC = Multi-Color 20 1.572 (39.93)|APK20B-ND 8.12 38.98 | 1-111446-8 Pin connector, without strain relief shown. 
GR = Gray 24 1.772 (45.01)|APK24B-ND 11.25 101.21 | 1-111446-9 - 
: Sa j 26 1.872 (47.55)/APK26B-ND 15.30 73.42 | 2-111446-0 ne: ch ' neceith ns any mets 
Socket connector without strain relief, plug connector without flange, 30 2.072 (52.63)|APK30B-ND 16.14 77.45 |2-111446-1 ‘on- on engt jon igi-Key ricing 
without strain relief shown. 34 , 2.272 (57.71) |APK34B-ND 10.05 48.22 |2-111446-2 tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. ‘l 10 
: 40 |30H" AU | 9579 (65.33) APK40B-ND 18.34 88.03 | 2-111446-3 6 (15.24) | MC | A3KKB-1006M-ND 13.75 111.99 
nent Conn’ i tenath ee Digi-Key rar 50 3.072 (78.03) |APK50B-ND 14.88 71.40 |1-111446-7 6 (1524) | GR | A3KKB-1006G-ND 13.44 10946 
tacts |Finish| Inch (em) | Cable | Part No. Al La 64 3.772 (96.81) |APK64B-ND_ 24.12 115.75 |2-111446-6 to | Gor | 1845.72) | MC | A3KKB-1018M-ND 14.66 119.36 
Strain Reliefs For Pin Connectors — 18 (45.72) | GR | ASKKB-1018G-ND = 13.73 111.78 
ea mG See = cal RoHS Compliant 36 (91.44) | MC | A3KKB-1036M-ND 16.02 130.42 
; : ; : . 77 = RESRTONGN 7.20 G59 111471 36 (91.44) | GR | A3KKB-1036G-ND 14.16 115.26 
18 (45.72) | MC | A3AKB-1018M-ND 9.88 80.48 
10 | Gold 18(45.72) | GR | A3AKB-1018G-ND 8.95 72.90 14 = APSRI4-ND 6.64 59.73 | 111547-2 6 (15.24) | MC | ASKKB-1406M-ND 15.94 129.79 
36 (91.44) | MC | A3AKB-1036M-ND 11.24 91.54 1) — — -JAPSRIG-ND 5.73 51.54) 111547-3 G(15.24) | GR TRoRheaVouan 15.46 125.89 
36 (91.44) | GR | A3AKB-1036G-ND 9.38 76.38 20 a APSR20-ND 5.83 52.51 |111547-4 14 Gold 18 (45.72) | MC | ASKKB-1418M-ND 17.30 140.85 
6 (15.24) | Mc | ASAKB-1406M-ND 10.77 87.70 24 — APSR24-ND 4.91 44.20 | 111547-5 #8 sew on aT bese a 
; : ; . - y .34 157. 
6 (15.24) | GR | A3AKB-1406G-ND 10.29 83.80 26 = APSR26-ND 4.64 41.75) 111547-6 ae is GR | A3KKB-1436G-ND 16.46 134.02 
44 | Gog | 1845-72) | MC | ASAKB-1418M-ND 12.13 98.76 30 - APSR30-ND 4.82 43.39 | 111547-7 d i b 
old | 48 (45.72) | GR | ASAKB-1418G-ND 10.69 87.05 34 f -_ APSR34-ND 5.49 49.40 | 111547-8 6 (15.24) | MC | A3KKB-1606M-ND 15.84 129.02 
36 (91.44) | MC | A3AKB-1436M-ND 14.17 115.35 40 _ APSR40-ND 5.14 46.22) 111547-9 6 (15.24) | GR | ASKKB-1606G-ND 15.35 124.98 
36 (91.44) | GR | A3AKB-1436G-ND 11.29 91.93 50 - APSR50-ND 5.43 48.88 | 1-111547-1 16 | Gola | 18 (45-72) | MC | ASKKB-1618M-ND 17.29 140.82 
: 7 18 (45.72) | GR | A3KKB-1618G-ND 15.80 128.69 
61524) | GR |ABAKG-1o08GAND 107 s4at Digrkey ‘Ping ANP se ead) | Mc PEGE ng 1847 ssa 
te | Gola | 18(45:72) | MC | ASAKB-1618M-ND 12.31 100.26 Description Part No. 1 10 | Part No. (91.44) PUREE H : : 
18 (45.72) | GR | ASAKB-1618G-ND 10.82 88.12 - — 6 (15.24) | MC | A3KKB-2006M-ND 17.15 139.61 
36 (91.44) | MC | ASAKB-1636M-ND 14.49 117.95 Snap-In Polarizer — RoHS Compliant 6 (15.24) | GR | ASKKB-2006G-ND 16.56 134.87 
36 (91.44) | GR | A3AKB-1636G-ND 11.51 93.69 For Pin Connectors, Univ. 18 (45.72) | MC | A3KKB-2018M-ND 18.96 154.36 
i UN 20 | Gold 
6 (15.24) | MC | A3AKB-2006M-ND 11.72 95.45 Pin, Pinless Headers and | A24195-ND 213 19.20 |499991-2 18 (45.72) | GR | A3KKB-2018G-ND 17.21. 140.13 
6 (15.24) | GR | A3AKB-2006G-ND 11.14 90.70 Low Profile Pin Headers 36 (91.44) | MC | A3KKB-2036M-ND 21.67 176.48 
20 | gota | 18 (45-72) | MC | A3AKB-2018M-ND 13.53 110.19 = - 36 (91.44) | GR_ | ASKKB-2036G-ND 18.18 148.02 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2018G-ND 11.78 95.96 batch ame rie albert Connector) 6 (15.24) | MC | A3KKB-2606M-ND 31.77 258.68 
36 (91.44) | MC | A8AKB-2036M-ND 16.25 132.31 'o! omplian 6 (15.24) GR | A83KKB-2606G-ND 30.99 252.33 
S04) aos Short (for Connectors | ai gNog-ND 2.56/2 11.83/10 | 111451-1 26 | Gold | 18 (45-72) | MC [RRREOTON AND 34.12 277.85 
6 (15.24) | MC | A3AKB-2606M-ND 20.28 165.15 without Strain Relief) ; : : 18 (45.72) | GR | A3KKB-2618G-ND 31.79 258.82 
6 (15.24) | GR | A3AKB-2606G-ND 19.50 158.81 Tangier Ganneel 36 (91.44) | MC | A3KKB-2636M-ND 37.65 306.61 
os | cota | 18(45:72) | MC | A3AKB-2618M-ND 22.64 184.32 eh heg ALLNO2-ND 2.96/2 13.67/10 |111451-3 36 (91.44) | GR | ASKKB-2636G-ND 32.98 268.55 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2618G-ND 20.30 165.29 6 (15.24) | MC | A3KKB-3006M-ND» 33.45 272.36 
36 (91.44) | MC | A3AKB-2636M-ND 26.17 213.08 : acenis fee : 
Seis) | Gk [MASON 9100 fr Pore | Bee 
6 (15.24) | MC | A3AKB-3006M-ND> 21.71 176.76 -ND 30 | Gold | +3 (45.72) | GR | A3KKB-3018G-ND» 33.47 272.50 
6 (15.24) GR | A3AKB-3006G-ND* 20.93 170.42 Style = i 36 (91.44) | MC | A3KKB-3036M-ND* 39.33 320.29 
30 | Gola | 18 (45:72) | MC | ASAKB-3018M-ND+ 24.08 195.93 torso LJ Ribbon. Cable: 36 (91.44) | GR | A3KKB-3036G-ND* 34.66. 282.23 
e 18 (45.72) | GR | A3AKB-3018G-ND* 21.73 176.91 (Pin Connector) | M=Multi-color 
36 (91.44) | MC | ASAKB-3036M-ND> 2759 224.69 i G=Gray 6 (15.24) | MC | A3KKB-3406M-ND* 21.63 176.13 
ae) : ‘ Conn: Finish 6(15.24) | GR | A3KKB-3406G-ND* 20.52 167.09 
36 (91.44) | GR | A3AKB-3036G-ND* 22.92 186.64 His <15p Gold Length : : ; 
: Use “Inches” onl 18 (45.72) | MC | A3KKB-3418M-ND* 24.71 201.20 
6 (15.24) | MC | A3AKB-3406M-ND> 16.42 133.70 Bis >15y Gold (Use “Inches” only.) 34 | Gold | +5 14570) | GR | ASKKB-3418G:NDe 21.38 17410 
6 (15.24) | GR | A3AKB-3406G-NDe 15.31 124.67 an [ No. Of Contacts Hane MC | A3KKB-3436M-ND* 29.33 238.81 
18 (45.72) | MC | A3AKB-3418M-ND* 19.50 158.77 errr 
34° | Gold | 4g (45.72) | GR | A3AKB-3418G-ND* 16.17 131.67 nom a aa ee ie ae ee 
36 (91.44) | MC | A3AKB-3436M-ND* 24.12 196.38 7 . : HNDe 38. . 
36 nan GR | A3AKB-3436G-ND* 17.46 142.19 AMP Pin Connector - pee i Pee aC rae eat 
ea MO eareeeeeemd sous ieee Cable Assemblies 40 | Gold | 43 (45.72) | GR | A3KKB-4018G-ND* 38.49 313.38 
ao | Go | 18(45:72) | MC | ASAKB-4018M-ND+ 29.49 240.11 Pin Connector — Single Ended eee Be EAI doce somos 
18 (45.72) | GR | A3AKB-4018G-ND+ 25.86 210.57 ; : : ! 
36 (91.44) | MC | A3AKB-4036M-ND* 34.92 284.36 * MG = Multi-Color To 6 (15.24) | MC | A3KKB-5006M-ND 32.01 260.69 
36 (91.44) | GR | A3AKB-4036G-ND* 27.66 225.27 GR = Gray SSS 6 (15.24) | GR | A3KKB-5006G-ND 30.38 247.40 
6 (15.24) | MC | A3AKB-5006M-ND 24.02 195.63 50. | Gold | 18(45.72) | MC [RSRRESOTOMINDR 36.54 297.56 
6 (15.24) | GR | ASAKB-5006G-ND 22.39 182.35 Pin connector without flange, without strain relief shown. 18 (45.72) | GR | A3KKB-5018G-ND 31.65 257.71 
50 | Gola | 18 (45-72) | MC | A3AKB-5018M-ND 28.55 232.50 36 (91.44) | MC | ASKKB-5036M-ND 43.33 952.86 
ol’) 18 (45.72) | GR | ASAKB-5018G-ND 23.66 192.65 No. of Rib- 36 (91.44) | GR_ | A3KKB-5036G-ND 33.55 273.17 
36 (91.44) | MC | A3AKB-5036M-ND 35.34 287.81 Con- Conn.) Length | bon* | Digi-Key Pricing 6 (15.24) | MC | A3KKB-6406M-ND» 50.95 414.85 
36 (91.44) | GR | A3AKB-5036G-ND 25.56 208.11 tacts | Finish we {en save rat NO ag ss a 6 (15.24) | GR | ASKKB-6406G-ND»* 49.09 399.71 
Also available in the following versions: Gold (91.44) Z ; 37 18 (45.72) | MC | A8KKB-6418M-ND» 56.38 459.10 
ASBRB- “ND — Socket Connector with Strain Rete 36,(91.44) | GR_| AIKXB-10966-ND_7.51 64 | Gold | 4945.72) | GR | ABKKB-6418G-ND 50.80 413.66 
EEE 36 (91.44) | MC | ATKXB-1436M-ND 11.71 36 (91.44) | MC | A3KKB-6436M-ND* 64.53 525.46 
Note: Also available with 24 contacts. Gold : a A : a |-NDe 7 \ 
A3CKB-CICIDICIC-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. = Fi a na a ae 36 (91.44) | GR | A3KKB-6436G-ND» 53.37 434.58 
SSK SIASG AD cen oer on Seek pantial Gold | 35 (91.44) | GR | ATKXB-1636G-ND 8.93 Also available in the following version: 
36 (91.44 MC | A1KXB-2036M-ND 13.55 A3RRB- -ND — Pin Connector with Strain Relief & Polarizing Key. 
( ) 


Polarizing Key. 

Note: Also available with 24 and 64 contacts. 
Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


Gold 


36 (91.44) | GR 


AIKXB-2036G-ND 


10.06 


36 (91.44) | MC 
36 (91.44) | GR 


Gold 


AIKXB-2636M-ND 
AIKXB-2636G-ND 


22.36 
17.69 


Note: Also available with 24 contacts. 
© Not available with Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
Cont. |Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 Cont. |Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 
INDUSTRIES Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-2506M-ND 18.54 140.56 Tin | 10(3.05) | MC |C7MMS-3710M-ND 48.45 367.30 
Tin | 6(1.83) | MC |C7MXS-2506M-ND 17.58 133.27 37 Bot eee GR AE ua 2857 216.55 
San Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-2506G-ND 10.72 81.25 in 05 7MMS-3710G- 5.7 : 
D-Subminiature Connectors Tin 8 ta GR |C7MXS-2506G-ND 9.76 73.96 ‘isin , sa nite 
25 Also available in the following configuration: 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-2510M-ND 26.56 201.36 C7PPC-CICICIOIC-ND — With Metal Face Connector. 
All Plastic Shell | All Plastic Shell | Metal Face Metal Face Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-2510M-ND 25.60 194.08 Call for complete part number and pricing! : 
Mal I Female _.. Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-2510G-ND 1352 10251 ove ene 
Tin | 10(3.05) | GR |C7MXS-2510G-ND 12.56 95,23 
Gold | 6(1.83) | MC |C7MXG-3706M-ND 28.86 218.78 Female to Female 
Tin | 6(1.83) | MC |C7MXS-3706M-ND 27.43 207.97 . ; 
Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-3706G-ND 15.22 115.36 MC = Multi-Color, 
37 | Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-3706G-ND 13.79 104.55 GR = Gray 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-3710M-ND 41.69 316.07 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: 10p inch Tin 10 (3.05) MC |C7MXS-3710M-ND 40.27 305.26 No. of | Cont. Length /Ribbon| Digi-Key Pricing 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead Insulator Gold | 10 (3.05) GR |C7MXG-3710G-ND 18.96 143.70 Cont. |Finish | Feet (Meters)|Cable* | Part No. 1 10 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Cover pull-off force Tin 10 (3.05) GR_ | C7MXS-3710G-ND 17.53 132.89 Using Plastic Shell Connectors 
226.79 grams/contact minimum (force applied along contacts primary axis) Gold 6 (1.83) MC |C7FFG-O906M-ND 13.55 102.72 
* Withdrawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical * Color: blue * Operating Also available in the following configuration: Tin 6 (1.83) MC |C7FFS-O906M-ND 12.31 93.32 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Current 1A (maximum) per contact » Dielectric ¢7PXC-OO0UO-ND — With Metal Face Connector. Gold | 6 (1.83) GR | C7FFG-0906G-ND 9.79 74.23 
Withstand Voltage: SOOVDC (sea level) * Insulation resistance: 5 x 10° Call for complete part number and pricing! g | Tin | 6(1.83) | GR |C7FFS-09066-ND 8.55 64.83 
Gold | 10(3.05) | MC |C7FFG-O910M-ND 16.96 128.59 
INo. of} Cont. | Dimension A| Digi-Key Pricing Tin 10 (3.05) MC |C7FFS-O910M-ND 15.72 119.19 
Cont.| Finish | In.(mm) | Part No. 1 10 100 Single Ended — Female FR colt nates at Oe OND we one 
ini: 5 j in A -( - . A 
Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell * MC = Multi-Color, Gold | 6 (1.83) MC |C7FFG-1506M-ND 18.25 138.38 
Gold | .984(24.99) | CMPO9G-ND® 3.66 27.73 212.40 GR = Gray sf) Tin | 6(4.83) | MC |C7FFS-1506M-ND 16.58 125.69 
9 | Tin | .984(24.99) | CMPO9S-ND® 3.10 23.50 180.00 aot atest Ch Reea eT joey joe 
Tin-Lead | .984(24.99) | CMPO9T-ND 3.10 23.50 _ 180.00 No. of| Cont.| Length Ribbon] Digi-Key Pricing 15 | gold | 10 (3.05) | MC |C7FEG-1510M-ND 23.07 174.86 
Gold | 1.312(33.32)| CMP15G-ND® 4.84 36.66 280.80 Cont. |Finish| Feet (Meters)|Cable*| Part No. 1 10 an ee Me a a 2139 eat 
a i Using Plastic Shell Connectors 0 05 '7FFG-1510G-| 
15 | Tin ]1.312(83.32)| CMP1SS-ND@ = 4.12 31.26 239.40 cali MC REEGELEN 03 JUTE Tin | 10(308) | GR |C7FFS1Si0GND 1314 99.61 
Tin-Lead | 1.312(33.32) | CMP15T-ND 4.12 31.26 239.40 Tin : MC | C7FXS-O906M-ND 8.71. 66.06 Gold | 6 (1.83) MC |C7FFG-2506M-ND 27.04 204.95 
og | Gold | 1.852(47.04) | CMP25G-ND@ 6.51 49.35 378.00 Gold : GR | C7FXG-0906G-ND 5.58 4227 Th phe be CE ant 1a 
i - Tin ; GR | C7FXS-0906G-ND 4.96 37.57 0 / -25066- . c 
Tin _ | 1.852(47.04) | CMP25S-ND@ 5.55 42.07 _ 322.20 an GR aspera 498 87.57 vg | in| etts3) | GR lores 26086-ND 1698 12072 
97 Gold | 2.500(63.50) | CMP37G-ND@ 9.61 72.85 558.00 Tin ; MC | C7FXS-O910M-ND 1213 91.93 Gold | 10 (3.05) MC |C7FFG-2510M-ND 35.06 265.75 
Tin _ | 2.500(63.50) | CMP37S-ND@ 8.18 62.04 _ 475.20 Gold ' GR | C7FXG-0910G-ND 648 4914 Tin | 10(3.05) | MC |C7FFS-2510M-ND 32.82 248.83 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Tin . GR_| C7FXS-0910G-ND 5.86 44.44 Galt i Bo an SONY see ee 
Gold | .984(24.99) | CEPO9G-ND@ 4.22 31.96 244.80 Gold ; MC |/C7EXGSIS0GM-ND)) 12.74 96.55 Gold | 6 (1.83) | MC |C7FFG-3706M-ND 41.45 314.19 
9 ° Tin y MC | C7FXS-1506M-ND 11.90 90.21 , 
Tin | .984(24.99) | CFPO9S-ND@ 3.60 27.26 208.80 = i Tin | 6 (1.83) | MC |C7FFS-3706M-ND 38.10 288.81 
Gold : GR | C7FXG-1506G-ND 7.78 59.01 Gold | 6(1.83) | GR |C7FFG-3706G-ND 27.80 210.77 
Gold | 1.312(33.32)| CFPISG-ND® 5.52 41.83 320.40 Tin f GR | C7FXS-1506G-ND 6.95 52.67 Tin | 6(1.83) | GR |G7FS-37066-ND 2446 185.39 
15 | Tin | 1.312(33.32)| CFP1SS-ND@ 4.68 35.49 271.80 Gold ; MG | C7FXG-1510M-ND 17.55 133.03 37 | Gold | 10 (3.05) | MC |C7FFG-3710M-ND 5428 411.48 
Tin-Lead | 1.312(33.32) | CFP15T-ND 4.68 35.49 _271.80 at j MO ere 67 126-69 Tin) 10(3.05) | MC /C7ERS-S710M-ND) 50.93 386.10 
: : ; : : ; -15106- . : Gold | 10(3.05) | GR |C7FFG-3710G-ND 31.54 239.11 
Gold | 1.852(47.04) | CFP25G-ND@ 7.50 56.87 435.60 Tin i GR | C7FXS-1510G-ND 846 64.12 Tin aon GR |C7FFS-3710G-ND 9819 213.73 
25} Tin | 1.852(47.04)| CFP25S-ND@ 6.39 48.41 370.80 Gold i MC | C7FXG-2506M-ND 19.53 148.08 Algo avaiable ithe followlag configuration: 
Tin-Lead | 1.852(47.04) | CFP25T-ND 6.39 48.41 370.80 Tin ; MC | C7FXS-2506M-ND 18.42 139.62 7 7 i : 
ae (47.04) Gold 83) | GR | C7FXG-2506G-ND 11.71 88.77 OSSD Win Meta Face Connector 
Gold | 2.500(63.50) | CFP37G-ND® 11.10 84.13 644.40 Tin '83) | GR | C7FXS-2506G-ND 10.59 80.31 all for complete part number and pricing! 
37 | Tin | 2.500(63.50)| CFP37S-ND® 9.42 71.44 547.20 Gold i MC | C7FXG-2510M-ND 27.55 208.88 
Tin-Lead | 2.500(63.50) | CFP37T-ND 9.42 71.44 547.20 Tin : MC | C7FXS-2510M-ND 26.44 200.42 
(63.50) Gold ; GR | C7FXG-2510G-ND 14.52 110.03 Male to Female 
Male D-Subminiature Connectors, Metal Face Tin i GR | C7FXS-2510G-ND 13.40 101.57 * MC = Multi-Color, 
g | Gold } -984(24.99) | CMMO9G-ND® 4.00 30.82 232.20 Gold i MC | C7FXG-3706M-ND 30.35 230.06 GR = Gray 
Tin | .984(24.99) | CMMO9S-ND@ _3.41_—-25.85 198.00 am : MG SENS SZOGMCND aber altar 
0! K im 2 i i 
ag | S00 | 1.912(83.92) REMNTISEDe 5:27 39.95 306.00 Tin 83) | GR | C7FXS-3706G-ND 15.03 113.95 No. of [Cont. | Length [Ribbon | Digi-Key Pricing 
Tin__| 1.312(33.32) | CMM15S-ND@ 4.50 34.08 261.00 Gold i MC | C7FXG-3710M-ND 43.18 327.35 Cont. |Finish |Feet (Meters)|Cable* | Part No. 1 10 
F Gold | 1.852(47.04) | CMM25G-ND@ 7.16 54.29 415.80 Tin 5 MC | C7FXS-3710M-ND 41.51 314.66 Using Plastic Shell Connectors 
5) s $ Gold i GR | C7FXG-3710G-ND 20.44 154.98 Gold | 6(1.83) | MC |C/MFG-O906M-ND 1299 98.49 
Tin__|1.852(47.04) RGHINESSiMbea 6.08 46.06 _252.80 Tin i GR | C7FXS-3710G-ND 18.77 142.29 Tin | 6(1.83) | MC |C7MFS-0906M-ND 11.81 89.56 
Gold | 2.500(63.50) | CMM37G-ND@ 10.60 80.37 615.60 Gold 6 (1.83) GR |C7MFG-0906G-ND 9.23 70.00 
37] Tin | 2.500(63.50) | CMM37S-ND@® 9.02 68.39 523.80 Also available in the following configuration: 9 at Aeon A C7Ms oeteG NO aoa ot 
in- 4 C7SXC-OO0000-ND — With Metal Face Connector. ol (3.05 -( | . i 
Tin-Lead 2.500(63.50) CMM37T-ND 9.02 68.39 523.80 Caiirar ed laid narthumber and prclnat Tin | 10(305) | MC |C7MES-OSIOMAND 1523 11543 
Female D-Subminiature Connectors, Metal Face Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-0910G-ND 10.14 76.87 
i Tin | _10(3.05) | GR |C7MFS-0910G-ND 8.96 67.94 
Gold ] .984(24.99) | CFMO9G-ND@ 4.65 35.25 270.00 
9 | tin | 984(24.99) | CEMOgS-ND@ 3.97 30.08 230.40 Male to Male [7 f Goll etree MC CaM eS SOMAD 17.57 193-21 
15 | Gold | 1.812(83.32) | CFMTSG-ND@ — 6.05 45.83 361.00 a ( / Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG-1506G-ND 12.62 95.67 
i ui = Gray / Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-1506G-ND 11.07 83.92 
Tin _| 1.312(33.32) | CFM15S-ND@ 5.15 39.01 298.80 15 | goa | 104808) | MC |GrMEG-IBIOM-ND 22:39 169.60 
7 Gold | 1.852(47.04) | CFM25G-ND® 8.22 62.28 477.00 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFS-1510M-ND 20.84 157.94 
Tin _ | 1.852(47.04) | CFM25S-ND® 6.98 52.88 405.00 No. of | Cont.) Length /Ribbon| Digi-Key Pricing = ee GR Gules ie ce 107.48 
a Cont. |Finish | Feet (Meters)|Cable*| Part No. 1 10 in 05. ‘7 MFS-1510G- 5 5. 
37 Gold 2.500(63.50) OLR SZeaaagg 1218 92.36 707.40 Using Plastic Shell Connectors Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-2506M-ND 26.04 197.43 
Tin | 2.500(63.50) | CFM37S-ND® 10.35 78.49 601.20 Goa] 6 (1.83) GTUNCOCUGNENN 12.49 9420 Tin | 6 (1.83) | MC |C7MFS-2506M-ND 23.97 181.68 
; : : : Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG-2506G-ND 18.22 138.12 
RoHS Compliant Tin | 6 (1.83) C7MMS-0906M-ND 11.32 85.80 : 
Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-2506G-ND 16.14 122.37 
Gold | 6 (1.83) C7MMG-0906G-ND 8.68 65.77 25 | Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG-2510M-ND 34.06 258.23 
= Tin) 6 (1.83) C7MMS-0906G-ND 7.56 57.31 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFS-2510M-ND 31.99 242.49 
D-Subminiature Cable Gold | 10 (3.08) C7MMG-O910M-ND 15.85 120.13 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG-2510G-ND 21.03 159.38 
F Tin | 10 (3.05) C7MMS-0910M-ND 14.73 111.67 Tin | 10(3.05) | GR |C7MFS-2510G-ND 18.95 143.64 
Assemblies Gold | 10 (3.05) C7MMG-0910G-ND 9.58 72.64 Gold | 6(1.83) | MC |C7MFG-3706M-ND 39.96 302.91 
: Tin_|_ 10 (3.05) C7MMS-0910G-ND__8.47_ 64.18 Tin | 6(1.83) | MC |C7MFS-3706M-ND 36.86 279.41 
Single Ended — Male Gold | 6 (1.83) C7MMG-1506M-ND 16.89 128.04 Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG-3706G-ND 26.32 199.49 
* MC = Multi-Color Tin | 6 (1.83) C7MMS-1506M-ND 1546 117.23 37 | Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-3706G-ND 23.22 175.99 
. ear. Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG-3710M-ND 52.79 400.20 
GR = Gray Gold) "6 (1.63) ene aeg 1194 90.50 Tin | 10(3.05) | mc |C7MES-3710M-ND 49.69 376.70 
jamie = Min.) 819) UMS Dg 10.51 79.69 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG-3710G-ND 30.05 227.83 
No. of/ Cont.) Length /Ribbon| Digi-Key Pricing Gold | 10 (3.05) C7MMG-1510M-ND 21.70 164.52 Tin | 10 (3.05) | GR |C7MFS-3710G-ND 26.95 204.33 
Cont. | Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 Tin 10 (3.05) C7MMS-1510M-ND 20.28 153.71 = = = 
Using Plastic Shell Connectors Gold | 10 (3.05: C7MMG-1510G-ND 13.45 101.96 ilable i i guration: 
Gold o(i89) Me CEM OSOSM ND on ae Tin aes C7MMS-1510G-ND 12.02 91.15 CP ESN Wiis Mal aon Copndtar 
ae antes GR |c7MXG-0906G-ND 502 3804 Gold | 6 (1.83) C7MMG-2506M-ND 25.05 189.91 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-0906G-ND 4.46 33.81 Tin | 6 (1.83) C7MMS-2506M-ND 23.13 175.34 
3} Gola | 10(3.05) | MC |C7MXG-O910M-ND 12.19 92.40 Gold | 6 (1.83) C7MMG-2506G-ND 17.23 130.60 Cc ND 
Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-0910M-ND 11.63 88.17 Tin | 6 (1.83) C7MMS-2506G-ND 15.31 116.03 cs = 
Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-0910G-ND 5.92 44.91 Gold | 10 (3.05) C7MMG-2510M-ND 33.07 250.71 Ribbon Cable 
Tin | 10(3.05) | GR |C7MXS-0910G-ND 5.37 40.68 Tin | 10 (3.05) C7MMS-2510M-ND 31.15 236.14 Style Multi-color 
Gold | 6(1.83) | MC |C7MXG-1506M-ND 12.05 91.38 Gold | 10 (3.05) C7MMG-2510G-ND 20.03 151.86 7O0 (D-Sub). Gray 
Tin) 6 (1.83) | MC |C7MXS-1506M-ND 11.34 85.98 Tin | 10 (3.05) C7MMS-2510G-ND 18.11. 137.29 Gontact Finish 
Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-1506G-ND 7.10 53.84 z q G=Gold (10Au) U Length (Use “Feet” only.) 
p Gold ] 6 (1.83) C7MMG-3706M-ND 38.47 291.63 
Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-1506G-ND 6.39 48.44 : in (ROHS) 
15 : i Tin | 6 (1.83) C7MMS-3706M-ND 35.62 270.01 sine No. Of Contacts 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-1510M-ND 16.87 127.86 
Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-1510M-ND 16.15 122.46 Gold | 6 (1.83) C7MMG-3706G-ND 24.83 188.21 Digi-Key? Custom Cable A blies Availabl 
Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-1510G-ND 8.61 65.30 Tin | 6 (1.83) C7MMS-3706G-ND 21.98 166.59 Igi-Key" Custom Cable Assemblies Available 
Tin | 10(3.05) | GR |C7MXS-1510G-ND 7.90 59.89 Gold | 10 (3.05) C7MMG-3710M-ND 51.30 388.92 Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
32 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DIP Connectors 


Single Ended Style 4 
* MC = Multi Color, 


GR = Gray 


Dip connector without 
strain relief shown. 
Pin #1 on connector is 


No. of Dimensions - Inch (mm) connected to 2nd conductor on cable 
Pins A B 
14 | .42(10.67) | .754(19.15) | .300(7.62) No. of |Cont.| Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
16 Aarne?) .854(21.69) | .300(7.62) Cont. |Finish| In.(cm) |Cable*| Part No. 1 1 
«, B 24 | .72(18.29) | 1.264(32.21) | .600(15.24) Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-1406M-ND 2.37 ‘17.96 
ae A0_|.72(18.29) | 2.067(52.50) | 600(15.24) Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-1406M-ND 2.03 15.37 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze ¢ Insulator Material: UL 94V 0 Pa a Po et Pcepeanns Pe ae 
retardant glass-filled thermoplastic * Strain Relief Strap Material: Tin-plated Gold | 18 45 ry) wc. | C4PXG-1418M-ND 357 2708 
steel * Color: Blue * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Current ” (45.72) 7 - 
Rating: 1A (maximum) per contact * Dielectric Withstand Voltage: Greater 14 Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-1418M-ND 3.23 24.49 
than 500Vdc at sea level © Insulation Resistance: Greater than 5 x 10°0 Gold | 18(45.72) | GR | C4PXG-1418G-ND = 2.30 17.42 
* Mates with standard Dip socket with 100” x .300” or .100” x .600” (2.54mm Tin | 18(45.72) | GR | C4PXS-1418G-ND 1.96 14.83 
x 7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 5.38 40.76 
Tin_| 36(91.44) | MC | C4PXS-1436M-ND__5.04__ 38.17 
No. of] Contact ] Digi-Key Pricing Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-1436G-ND 2.83 21.44 
Cont. | Finish | Part No. 1 10 100 ~—‘1,000 Tin 36(04 44) | GR_ | C4PXS-1436G-ND 2.49 18.86 
DIP Connectors — .175”(4.44mm) Pin Length Gold | 6(15.24) MC | C4PXG-1606M-ND 253 19.20 
Gold | CDPI4GND® 177 1340 10260 741.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-1606M-ND 2.16 16.38 
ibs Tin CDP14S-ND@ 1.43 10.81 82.80 _ 598.00 Gold | 6(15.24) | GR | C4PXG-1606G-ND 2.09 15.86 
Gold | CDPI6G-ND® 1.89 14.34 109.80 793.00 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-1606G-ND 1.72 13.04 
16 | tin | coptes-NDo® 152 1152 88.20 637.00 Gold | 18(45.72) | MC [ECAPXGHIGISMENDI® 9.82 28.93 
Gold | CDP24G-ND® 3.10 23.50 180.00 1300.00 16 an 18(45.72) | MC [ICIERSgIIeMENERy 9.44 26.11 
; ‘old | 18(45.72) | GR | C4PXG-1618G-ND 250 18.92 
24 Tin CDP24S-ND@® 2.51 19.04 145.80 1053.00 Tin |18(4572) | GR | C4PXS-1618G-ND 212 16.10 
Tin-Lead_| CDP24T-ND 2.51 19.04 145.80 1053.00 Gold | 36(91.44) | mc | C4PXG-1636M-ND 574 43.52 
40 Gold CDP40G-ND® 446 33.84 259.20 1872.00 Tin_| 36(91.44) | MC_ | C4PXS-1636M-ND 537 40.70 
Tin CDP40S-ND® 3.60 27.26 208.80 1508.00 Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-1636G-ND 3.10 23.51 
Strain Relief Straps For DIP Connectors - Tin ae 44) | GR C4PXS-1636G-ND 2.73 20.69 
RoHS Compliant Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-2406M-ND 4.10 31.10 
14 = CDSR14-ND 19 1.41 40.80 78.00 Tin | 6(15.24) MC | C4PXS-2406M-ND 3.51 26.64 
16 —_ CDSR16-ND 22 165 12.60 91.00 Gold oon GR | C4PXG-2406G-ND 3.37 25.54 
24 _ CDSR24-ND 28 212 16.20 117.00 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-2406G-ND 2.78 21.07 
40 z CDSR40-ND 31. 235 ~~ 18.00 «130.00 Gold ia 72) | MC | C4PXG-2418M-ND__6.11__46.30 
; Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-2418M-ND 5.52 41.84 
RoHS Compliant 24 | Gold | 18(45.72) | GR | C4PXG-2418G-ND 391 29.62 
Tin 1848. 72) | GR | C4PXS-2418G-ND 3.32 25.15 
Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-2436M-ND 9.12 69.10 
DIP Cable Tin [36(9144) | MC_| CAPXS-2436MND 8.53 _ 64.54 
A bli Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-2436G-ND 4.71 35.74 
Tin 2eiat 44) | GR_ | C4PXS-2436G-ND 4.13 31.27 
ssemblies Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-4006M-ND 6.07 46.00 
: Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-4006M-ND 5.20 39.42 
Single Ended Style 2 Gold | 6(15.24) | GR | C4PXG-4006G-ND 5.00 37.88 
einen Pin Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-4006G-ND 4.13 31.30 
Hele Color, 1 Gold | 18(45.72) | Mc | C4PXG-4018M-ND 9.28 70.32 
Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-4018M-ND 8.41 63.74 
Dip connector without 40 | Gold 18(45.72) | GR | C4PXG-4018G-ND 6.06 45.96 
strain relief shown. Tin | 18(45.72) | GR | C4PXS-4018G-ND 5.19 39.38 
Pin #1 on connector is Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-4036M-ND 14.09 106.81 
connected to 2nd conductor on cable Tin_| 36(91.44) | MC_| C4PXS-4036M-ND 13.22 100.23 
Taran | Mee Ti Er Baa Gold |36(91.44) | GR | C4PXG-4036G-ND 7.66 58.08 
Cont. (Finish| Ino) | Cabler |Past No’ 4 ie Tin | 36(91.44) | GR_ | C4PXS-4036G-ND 6.79 __51.50 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-1406M-ND = 2.37 17.96 Also available in the following version: 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-1406M-ND = 2.03 15.37 C4RX_-IILLIO-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1406G-ND 1.94 14.74 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-1406G-ND 1.60 12.15 
Gold | 18(45.72) | MC |C2PXG-1418M-ND 3.57 __27.08 
Tin |18(45.72) | MC |C2PXS-1418M-ND 3.23 24.49 
14 | Gold |18(45.72) | GR |C2PXG-1418G-ND 230 17.42 Double Ended Style 6 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-1418G-ND 1.96 14.83 Z : 
Gold |36(91.44) | MC |C2PXG-1436M-ND 5.38 40.76 MC = Multi Color, 
Tin |36(91.44) | MC |C2PXS-1436M-ND _5.04_38.17 GR = Gray 
Gold [36(91.44) | GR |C2PXG-1436G-ND 2.83 21.44 Dip connector without 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-1436G-ND 2.49 ‘18.86 strain relief shown. 
Gold | 6(15.24) MC | C2PXG-1606M-ND 2.53 19.20 Pin #1 on connector is 
Tin | 6(15.24) MC | C2PXS-1606M-ND 216 16.38 connected to 2nd conductor on cable 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1606G-ND 2.09 15.86 
Tin | 6(15.24) | GR | C2PXS-1606G-ND 1.72 13.04 No. of | Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Pricing 
Gold 18(45.72) | MC _ | C2PXG-1618M-ND 3.82 28.93 Cont. |Finish| In.(cm) *| Part No. 1 
16 BY 18(45.72) | MC |C2PXS-1618M-ND 3.44 26.11 Gold | 6(15.24) C6PPG-1406M-ND 4.14 
old |18(45.72)| GR |C2PXG-1618G-ND 250 18.92 fin | eisod meeeareaen) Wee 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-1618G-ND 2.12 16.10 in | 6(15.24) ‘ 
Gold }36(91.44) | MC |C2PXG-1636M-ND 5.74 43.52 Gold | 6(15.24) COPPG-1406G-ND 3.71 
Tin |36(91.44) |__MC_|C2PXS-1636M-ND 5.37 __40.70 Tin | 6(15.24) COPPS-1406G-ND 3.03 
Gold [36(91.44) | GR |C2PXG-1636G-ND 3.10 23.51 Gold COPPG-1418M-ND 5.34 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-1636G-ND _—-2.73_20.69 Tin COPPS-1418M-ND 4.66 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-2406M-ND 4.10 31.10 Gold COPPG-1418G-ND 4.06 
Tin | 6(15.24) MC | C2PXS-2406M-ND 3.51 26.64 Tin C6PPS-1418G-ND 3.38 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-2406G-ND 3.37 25.54 : 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-2406G-ND 2.78 21.07 on aa ae 
Gold | 18(45.72) |_ MC |C2PXG-2418M-ND 6.11 46.30 Gold GEROCETRECINM 4.60 
Tin |18(45.72) | MC |C2PXS-2418M-ND 5.52 41.84 ; ; 
24 | Gold | 1945.72) | GR |C2PXG-2418G-ND 3.91 29.62 Tin C6PPS-1436G-ND__3.91 
Tin | 18(45.72) | GR |C2PXS-2418G-ND 3.32 25.15 Gold | 6(15.24) C6PPG-1606M-ND 4.42 
Gold |36(91.44) | MC |C2PXG-2436M-ND 9.12 69.10 Tin | 6(15.24) C6PPS-1606M-ND 3.68 
serpent tr eneaere tees || |sos|crsan | ot |eereiggene aa 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-2436G-ND 4.13 31.27 an a Peace 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-4006M-ND 6.07 46.00 Th COPPSAGIEM-ND 4.96 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-4006M-ND 5.20 39.42 : 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-4006G-ND 5.00 37.88 Gold C6PPG-1618G-ND 4.39 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-4006G-ND 4.13 31.30 Tin C6PPS-1618G-ND 3.64 
Gold | 18(45.72) |_ MC |C2PXG-4018M-ND 9.28 70.32 Gold C6PPG-1636M-ND 7.63 
ao | Tin [18(48.72) | MIC /C2PXS-4018M-ND 8.41 63.74 Tin C6PPS-1636M-ND__ 6.89 
Gold | 18(45.72)| GR |C2PXG-4018G-ND 6.06 45.96 Gold COPPG-1636G-ND 4.99 
Tin | 18(45.72)| GR | C2PXS-4018G-ND 5.19 39.38 Tin C6PPS-1636G-ND 4.25 
Gold 36(91.44)} MC |C2PXG-4036M-ND 14.09 106.81 Gold | (15.24) C6PPG-2406M-ND 7.20 
in [36(91.44) | MC |C2PXS-4036M-ND 13.22 100.23 : 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-4036G-ND 7.60 58.08 Tin | 6(15.24) C6PPS-2406M-ND 6.02 
Tin | 36(91.44)|_ GR |C2PXS-4036G-ND 6.79 __51.50 Gold | 6(15.24) COPPG-2406G-ND 6.47 


Also available in the following version: 
C2RXC1-OO0010-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


Tin 
Gold 
Tin 


6(15.24) 
18(45.72) 
18(45.72) 


C6PPS-2406G-ND 
C6PPG-2418M-ND 
C6PPS-2418M-ND 


5.29 
9.21 
8.03 


No. of] Cont.) Length | Ribbon) Digi-Key Pricing 

Cont. | Finish} In.(cm) | Cable*| Part No. al 
Gold | 18(45.72) | GR | C6PPG-2418G-ND 7.01 53.12 
Tin | 18(45.72) | GR | C6PPS-2418G-ND 5.83 44.19 

24 Gold | 36(91.44) | MC | C6PPG-2436M-ND 12.22 92.60 
Tin | 36(91.44) | MC | C6PPS-2436M-ND 11.04 83.67 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C6PPG-2436G-ND 7.81 59.24 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C6PPS-2436G-ND 6.64 50.31 
Gold | 6(15.24) | MC | C6PPG-4006M-ND 10.53 79.84 
Tin | 6(15.24) | MC | C6PPS-4006M-ND 8.80 66.68 
Gold | 6(15.24) GR_ | C6PPG-4006G-ND 9.46 71.72 
Tin | 6(15.24) GR_ | C6PPS-4006G-ND 7.72 58.56 
Gold |_18(45.72) |_MC_| C6PPG-4018M-ND 13.74 104.16 
Tin | 18(45.72) | MC | C6PPS-4018M-ND 12.00 91.00 
40 | Gold 18(45.72) | GR | C6PPG-4018G-ND 10.53 79.80 

Tin | 18(45.72) | GR | C6PPS-4018G-ND 8.79 66.64 
Gold | 36(91.44) | MC | C6PPG-4036M-ND 18.55 140.65 
Tin_| 36(91.44) |_ MC | C6PPS-4036M-ND 16.82 127.49 
Gold | 36(91.44) | GR | C6PPG-4036G-ND 1213 91.92 
Tin | 36(91.44) | GR | C6PPS-4036G-ND 1039 78.76 

Also available in the following version: 

C6RRCI-LIOIMIHIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Call for complete part number and pricing! 


Double Ended Style 8 


* MC = Multi Color, 
GR = Gray 


Dip connector without 
strain relief shown. 

Pin #1 on connector is 
connected to 2nd conductor on cable 


No. of | Cont.) Length | Ribbon) Digi-Key Pricing 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable*| Part No. 1 1 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-1406M-ND 414 31.35 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-1406M-ND 3.45 26.18 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-1406G-ND 3.71 28.13 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-1406G-ND 3.03 22.96 
Gold | 18(45.72) | MC_| C8PPG-1418M-ND 5.34 40.47 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-1418M-ND 4.66 35.30 
14 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-1418G-ND 4.06 30.81 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-1418G-ND 3.38 25.64 
Gold | 36(91.44) | MC | C8PPG-1436M-ND 7.14 54.15 
Tin_| 36(91.44) | MC_ | C8PPS-1436M-ND 6.46 48.98 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-1436G-ND 4.60 34.84 
Tin_| 36(91.44) | GR_| C8PPS-1436G-ND 3.91 29.67 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-1606M-ND 442 33.53 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-1606M-ND 3.68 27.89 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-1606G-ND 3.98 30.20 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-1606G-ND 3.24 24.56 
Gold | 18(45.72) | MC_| C8PPG-1618M-ND 5.71 43.26 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-1618M-ND 4.96 37.62 
18 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-1618G-ND 439 33.26 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-1618G-ND 3.64 27.62 
Gold | 36(91.44) | MC | C8PPG-1636M-ND 7.63 57.86 
Tin_| 36(91.44) | MC_| C8PPS-1636M-ND 6.89 52.22 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-1636G-ND 4.99 37.85 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C8PPS-1636G-ND 4.25 32.21 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-2406M-ND 7.20 54.60 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-2406M-ND 6.02 45.67 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-2406G-ND 6.47 49.04 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-2406G-ND 6.29 40.11 
Gold | 18(45.72) | MC | C8PPG-2418M-ND 9.21 69.80 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-2418M-ND 8.03 60.87 
24 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-2418G-ND 7.01 53.12 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-2418G-ND 5.83 44.19 
Gold ) 36(91.44) | MC |C8PPG-2436M-ND 12.22 92.60 
Tin_| 36(91.44) | MC | C8PPS-2436M-ND__ 11.04 83.67 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-2436G-ND 7.81 59.24 
Tin_| 36(91.44) | GR_| C8PPS-2436G-ND 6.64 50.31 
Gold | 6(15.24) | MC |C8PPG-4006M-ND 10.53 79.84 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-4006M-ND 8.80 66.68 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-4006G-ND 946 71.72 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-4006G-ND 7.72 58.56 
Gold | 18(45.72) | MC |C8PPG-4018M-ND 13.74 104.16 
Tin | 18(45.72) | MC |C8PPS-4018M-ND 12.00 91.00 
40 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-4018G-ND 10.53 79.80 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-4018G-ND 8.79 66.64 
Gold | 36(91.44) | MC |C8PPG-4036M-ND 18.55 140.65 
Tin_| 36(91.44) | MC |C8PPS-4036M-ND_ 16.82 127.49 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-4036G-ND 1213 91.92 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C8PPS-4036G-ND 10.39 78.76 
Also available in the following version: 
C8RRC-LOOCIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Call for complete part number and pricing! 


(Continued) 
Style ri 
20001=Single-Ended MMR Coie 
4(=Single-Ended G=Gray 
6L1=Double-Ended . 
8(10=Double-Ended r « 1” 
0010 =Double-Ended | Length (Use “Inches” only.) 


Cont. Finish 
G=Gold (10Ay) 

S=Tin (RoHS) 
T=Tin-Lead 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


L{ No. of Contacts 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 33 


GUD oustrics No. off Cont. | Dimension A] Digi-Key Price Each PCB Connecto rs WE 


Cont.| Finish Inch(mm) | Part No. a 10 100 SPECIFICATIONS*-« Gontacise Proeohor bi Cancel. Bia 
: © Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: 263 
A : Gold | .977(24.82) | CSC16G-ND® 2.02 153 1.17 400u in tin-lead Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant 
Dip Cable Assemblies (cont) "6 | tin | 9772482) | csciss-no@ 1.71 1.30 99 | thermoplastic «Color: Blue » Operating Temperature: 55°C» goo” 
Double Ended Style 0 Gold | 1.177(29.90)| CSC20G-ND® 2.41 1.60 1.23 ~ 125°C * Current Rating: 1A (maximum) per contact q 
aia 20 | Tin | 1.177(29.90)| CSC20S-ND@® 1.80 1.37 1.05 = Daleeiric Wistand Vorage: Greater tian o00VDe im 
= Multi Color, Tin-Lead | 1.177(29.90) | CSC20T-ND 180 137 1.05 at sea level + Insulation Resistance: Greater 
GR = Gray than 5 x 1090. Cover pull-off force, without 
bi ar without 26 Gold 1.477(37.52) | CSC26G-ND® 2.51 1.91 1.46 strain relief, 5.60kg. minimum (force along ; 
Ip CONNECLOF WItHOUl Tin _| 1.477(37.52) | CSC26S-ND@ 2.14 1.63 1.25 contacts primary axis) 
strain relief shown. (12.7) 
Pin#? on connectoris Gold | 1.877(47.68)] CSC34G-ND@ 3.10 235 1.80 __ = _ 
connected to 2nd conductor on cable 34} Tin | 1.877(47.68)| CSC34S-ND@® 2.64 © 2.00 1.53 No. of/ Cont. | Dimension A | Digi-Key Price Each 
— aT SRAETERTTEE sae Tin-Lead_| 1.877(47.68) | CSC34T-ND 264 2.00 1.53 Cont.| Finish | Inch (mm) | Part No. 110100 
Cont. Finish Tae Cable" | Part No. 1 ap ap | Gold | 2.17(65.30)| CSC40G-ND® = 3.41 2.59 1.98 10.) Tin | .700(17.78) | CPC1OS-ND® 1.36 1.04 80 
Gold | 6(15.24) | MC [COPPG-1406MEND 4.14 31.35 Tin | 2.177(55.30) | CSC40S-ND@ 2.88 2.19 1.68 0 | tm | 1200048 GREE 158 120 00 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-1406M-ND 3.45 26.18 5p | Gold | 2.677(68.00)| CSCSOG-ND@® = 4.09 3.11 2.38 : : : : : 
Bald ete 28 a Ceo RecND a7 ae Tin _| 2.677(68.00) | CSC50S-ND@ 3.47, 2.64 2.02 26 Tin | 1.500(38.10) | CPC26S-ND® 2.05 156 1.19 
Gold | 18(45.72) | mc |CopPe-1418M-ND 534 40.47 Gold | 3.177(80.70)] CSC60G-ND@® 4.99 379 2.90 aa | tin | 1.900(4826) | CPCa4s-ND® 251 191 1.46 
Tin | 18(45.72) | MC | COPPS-1418M-ND 4.66 35.30 60 Tin 3.177(80.70) | CSC60S-ND® 4.25 3.22 247 “ “ : “ “ 
14 | Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-1418G-ND 4.06 30.81 Tin-Lead_| 3.177(80.70) | CSC60T-ND 425 3.22 2.47 wag | Tin | 2.200(68.88) | CPC40S-ND@® = 2.85 2.17 1.66 
Tin | 18(45.72) | GR |COPPS-1418G-ND 3.38 25.64 Socket C tor With Strain Relief = f 
Gold | 36,9144) | wc |COPPG-1436M-ND 714 54.15 jocket Connector With Strain Relie: Tin-Lead | 2.200(55.88) | CPC40T-ND 285 217 1.66 
Tin | 36(91.44) | Mc [COPPS-1436M-ND 646 48.98 to | Gold | .677(17.20) | CSRIOG-ND@ = 1.52 1.16 89 al a > 7006856) Nocera ‘ ar 
Gold | 36(91.44) | GR |COPPG-1436G-ND 4.60 34.84 Tin__| .677(17.20) | CSRI0S-ND® 1.30.99 76 S in__| 2.700(68.58) RERESUS ism 357 271 2.07 
at) a5 ay oe ea a _ Gold | .877(22.28) | CSR14G-ND® 2.02 153 1.17 60 Tin | 3.200(81.28) | CPC60S-ND® 4.09 3.11 2.38 
old | 6(15.24) c H : 5; 14 Ti 877(22.28) | CSRI4S-ND@® = 1.71 1.30.99 : : 
Tin | 6(15.24) MC. |COPPS-1606M-ND 3.68 27.89 Seal ee i CSR14T-ND 171 130 99 Tin-Lead | 3.200(81.28) | CPC60T-ND 409 3.11 2.38 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-1606G-ND 3.98 30.20 - : : : - 
Tin | 6(15.24) GR_ | COPPS-1606G-ND 3.24 2456 Gold .977(24.82) | CSR16G-ND® 2.23 1.70 1.30 Full row version. (“Special Center” version shown above.) 
( 


Gold_| 18(45.72 MC_| COPPG-1618M-ND 5.71 43.26 16 Tin .977(24.82) | CSR16S-ND® 189 144 1.10 @ RoHS Compliant 


Tin | 18(45.72) | MC | COPPS-1618M-ND 4.96 37.62 Tin-Lead | .977(24.82) | CSR16T-ND 189 144 110 
Gold | 18(45.72) | GR |CORRGSIGIGG:NDI) 4.39 33.26 Gold | 1.177(29.90)| CSR20G-ND@ 2.36 1.79 1.37 


) 
Tin | 18(45.72) | GR |COPPS-1618G-ND 3.64 2762 
Gold 3610144) MC |COPPG-1636M-ND 7.63 57.86 20 | tin _|1.17729.90)| csr2os-No@ 2.02 1.63 1.17 Card Edge Connectors 
) 
) 
) 


( 
Tin_| 36(91.44) | MC _|COPPS-1636M-ND _6.89__52.22 Gold | 1.477(37.52)] CSR26G-ND® 273 207 1.59 ay : - ina: 
Gold | 36(91.44 GR | COPPG-1636G-ND 4993785 or Tin 11477(37 52) | CSR26S-ND@ 233177 1.35 SPECIFICATIONS: * Contacts: Phosphor bronze + Contact Plating: 10 
. 2 4 inch gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p 
at cea ea eee 42 ae Tin-Lead | 1.477(37.52)| CSR26T-ND@® 2.33 1.77 1.35 inch tin-lead * Insulator Material: UL 94V-0 <b 
Tin | 6(15.24) | Mc |CoPPS-2406M-ND 602 45.67 34 Gold | 1.877(47.68)| CSR34G-ND@ 3.35 254 1.95 flame-retardant thermoplastic * Color: Blue a oe 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-2406G-ND 6.47 49.04 Tin | 1.877(47.68) | CSR34S-ND@ 2.85 -2.17__1.66 ll lg oon eee ee] bo5 
Tin | 6(15.24) | GR |COPPS-2406G-ND 5.29 40.11 i ° Current Rating: 1A (max.) per contact (17.78) 
Gold ree MC_| COPPG-2418M-ND. 9.21 69.80 40 a Siocon ane ee pe ae on Dielectric Withstand Voltage: Greater Lb 
Tin | 18(45.72) | MC |COPPS-2418M-ND 8.03 60.87 Wu 177(55.30) = - - : than 500Vdc at sea level Insulation on 
24 | Gold | 18(45.72) | GR | COPPG-2418G-ND 7.01 53.12 Gold | 2.677(68.00) | CSR50G-ND® 4.31 3.27) 2.51 Resistance: Greater than 5 x 1090 Fil 
Tin | 18(45.72) | GR |COPPS-2418G-ND 5.83 44.19 50 Tin | 2.677(68.00)| CSR50S-ND® 3.66 2.78 2.13 * Cover pull-off force 226.79g./contact » WG 
Gold | 36(91.44) MC | COPPG-2436M-ND 12.22 92.60 Tin-Lead_ | 2.677(68.00) | CSR50T-ND 3.66 978 2.13 min. (force along contacts primary axis) * 
Tin_| 36(91.44) |_ MC _|COPPS-2436M-ND 11.04 83.67 a 
Gold [36(97.44) | GR [COPPG-2436G-ND 7.81 59.24 co | laren ey | CORRS NDS aaa age cep | | [Noxaf] Cont. | Dimension A | Digi-Key Price Each 
Tin | 36(91.44) | GR |COPPS-2436G-ND _—*6.64_50.31 in .177(80.70) -ND® 4. . d Cont.) Finish | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 
Gold | 6(15.24) MC |COPPG-4006M-ND 10.53. 79.84 Tin-Lead_| 3.177(80.70) | CSR60T-ND 446 3.39 2.60 
: - — Gold | .976(24.79) | CCE10G-ND® 267 2.03 1.55 
Tin | 6(15.24) MC | COPPS-4006M-ND 8.80 66.68 Socket Connector With Polarizing Key i rs 
gold | 61524) | @R |coppe-4oosc-ND 946 7172 10 | Tin | .976(24.79) | CCE10S-ND@ 226 1.72 1.32 
i ‘ it Gold | .677(17.20) | CKC10G-ND® = 1.249472 Tin-Lead | .976(24.79) | CCE10T-ND 2.26 1.72 1.32 
Tin | 6(15.24) | GR |COPPS-4006G-ND 7.72 58.56 10 : 
Gold | 18(45.72) |_MC |COPPG-4018M-ND 13.74 104.16 Tin | .677(17.20) | CKCIOS-ND@ 1.058062 Gold | 1.476(37.49) | CCE20G-ND® 357 271 207 
Tin | 18(45.72) | MC |COPPS-4018M-ND 12.00 91.00 Gold | .877(22.28) | CKC14G-ND® 3 =1.74 1.32 1.01 20 | Tin | 1.476(37.49) | CCE20S-ND@ 3.04 231 1.77 
40 sold eee an Re ae ee ee 14 Tin .877(22.28) | CKC14S-ND@® 1.49 143 87 Tin-Lead | 1.476(37.49) | CCE20T-ND 3.04 2.31 (1.77 
Ate aalet ath Ce RReRCcMNDI (eee “ones Tin-Lead | .877(22.28) | CKC14T-ND 149 113 87 np | Gold [1.776(45.11) | COREG-ND® 4.25 3.22 247 
Tin_| 36(91.44) |_MC_|COPPS-4036M-ND 16.82 _127.49 16 Gold .977(24.82) | CKC16G-ND® 202 1.53 1.17 Tin 1.776(45.11) | CCE26S-ND@ 3.60 2.73 2.09 
Gold | 36(91.44) | GR |COPPG-4036G-ND 12.13 91.92 Tin .977(24.82) | CKCI6S-ND® 1.71 1.30.99 Gold | 2.176(55.27) | CCE34G-ND® 527 4.00 3.06 
Tin_ | 36(91.44) | GR_| COPPS-4036G-ND 10.39 78.76 20 Gold 1.177(29.90) | CKC20G-ND® 241 1.60 1.23 34 Tin 2.176(55.27) | CCE34S-ND® 450 341 2.61 
Also available in the following version: Tin 1.177(29.90) | CKC20S-ND® 1.80 1.37 1.05 Tin-Lead | 2.176(55.27) | CCE34T-ND 450 3.41 2.61 
CORRL-LILICIOIO-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 26 Gold | 1.477(37.52)| CKC26G-ND@® 2.51 1.91 1.46 Gold | 2.476(62.89) | CCE40G-ND® 6.17 4.68 3.59 
Call for complete part number and pricing! Tin__| 1.477(37.52)| CKC26S-ND@ 2.14 1.63 1.25 40 )_ Tin | 2.476(62.89) | CCE40S-ND@ 5.24 3.98 3.05 
Gold |1.877(47.68) | CKC34G-ND® 310235 1.80 Tin-Lead | 2.476(62.89) | CCE40T-ND 5.24 3.98 3.05 
34] Tin | 1.877(47.68)| CKC34S-ND® = 2.64 2.00 1.53 Gold | 2.976(75.59) GRE eoege 824 (5.27 4.08 
Socket Connectors AE Tin-Lead | 1.877(47.68) | CKC34T-ND 2.64 2.00 _-1.53 aa i cae yrs 
Gold | 2.177(55.30)| CKC40G-ND® 3.41 2.59 1.98 : - - - - 
Socket Connector Socket Connector with 40 Tin | 2.177(55.30) | CKC40S-ND@ = 2.88 2.19 1.68 PK-2-ND Polarizing Key.............00e:0002085 $.25/2 $.9440 $7.20/100 
e Central Polarizing Key 54 Tin-Lead | 2.177(55.30) | CKC40T-ND 288 219 1.68 @ RoHS Compliant 
6 59 | Sold | 2.677(68.00)| CKC50G-ND® 4.09 3.11 2.38 
Tin | 2.677(68.00) | CKC50S-ND@ 3.47 2.64 2.02 ; . 
g0 | Gold | 3.177(80.70)| CKC60G-ND® 499 3.79 2.90 Termination 
Tin _[3.177(80.70) | CKC60S-ND@ 4.25 3.22 2.47 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief J u m pe rs 
to | Sold | 677(17.20) | CKRIOG-ND® = 1.52 1.16 89 : 
Socket Connector with Strain | Socket Connector with Tin 677(17.20) | CKRI0S-ND@ 1.30 99 16 Socket Connector — Single Ended 


( 
Relief Strain Relief and Central Gold | .877(22.28) | CKRI4G-ND® 2.02 1.53 1.17 * MC = Multi Color, 
Polarizing Key 14} Tin | .877(22.28) | CKR14S-ND@ = =1.71 «1.30.99 GR = Gray 
Tin-Lead | .877(22.28) | CKR14T-ND 1711.30 99 
( 
( 


Gold .977(24.82) | CKRI6G-ND@® 2.23 1.70 1.30 
16 Tin .977(24.82) | CKR16S-ND® 1.89 144 1.10 
Tin-Lead | .977(24.82) | CKR16T-ND 1.89 144 1.10 


Dip connector without strain relief shown. 


a No. of | Cont.) Length | Ribbon| Digi-Key Price Each 
Gold 1.177(29.90) | CKR20G-ND® 236 1.79 1.37 an Fe 

20 | Tin | 1.177(29.90)| CKR20S-ND® 2.02 153 1.7 Cont ost TET sane 5 aun ahs x 

Tin-Lead_| 1.177(29.90) | CKR20T-ND 2.02 1.53 1.17 G Tin 36(91 44) Mc. | C1AX$-1036M-ND 346 263 
SPECIFICATIONS: * Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: 10 inch Gold | 1.477(37.52)] CKR26G-ND® 2.73 2.07 1.59 Gold | 36(91.44)| GR | C1AXG-1036G-ND 2.00 1.52 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead » Insulator 26 Tin 1.477(37.52) | CKR26S-ND@ = 2.33) 1.77 1.35 Tin | 36(91.44) | GR | C1AXS-1036G-ND 181 1.38 
Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic » Strain Relief Strap Tin-Lead | 1.477(37.52) | CKR26T-ND 2.33 1.77 1.35 Gosiinied 
Material: Insulated stainless steel * Color: Blue * Operating Temperature: Gold 1.877(47.68) | CKR34G-ND@ 3.35 254 1.95 (Continued) 
-55°C ~ 125°C * Current Rating: 1A (max.) per contact + Dielectric Withstand 34 Tin 1.877(47.68)| CKR34S-ND@® 285 247 1.66 
Voltage: Greater than SOOVDC at sea level * Insulation Resistance: Greater Tin-Lead | 1.877(47.68) | CKR34T-ND 285 247 1.66 Cc ND 
than 5 x 1090 » Withdrawal: force 56.7g — 226.79g/contact, typical * Cover Ls = 
Hl F : Gold 2.177(55.30) | CKR40G-ND® 3.63 2.75 2.11 3 
pull-off force 226.79g/contact, min. (force along contacts primary axis) 40 é = Ribbon Cable 
Tin | 2.177(55.30)| CKR40S-ND@ —3.07_—-2.33_—‘1.79 style} M=Multi-color 
No. of] Cont. Dim.A | Digi-Key Price Each Gold | 2.677(68.00)| CKRS0G-ND@ 4.31 3.27 2.51 a ;  [G=Gray 
Cont.| Finish | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 50 Tin | 2.677(68.00)| CKR50S-ND@ 366 278 213 as fea ' | [Length (Use “Inches” only.) 
=Gol 
Socket Connector Tin-Lead_| 2.677(68.00) | CKRS0T-ND 3.66 278 2.13 SeTin (RoHS) No. Of Contacts 
10 Gold on CSC10G-ND® 1.24 94 ae 60 Gold 3.177(80.70) | CKR60G-ND® 5.24 3.98 3.05 T=Tin-Lead | 
Tin 677(17.20) | CSC10S-ND® 1.05 80 62 Tin 3.177(80.70) | CKR60S-ND® 446 3.39 2.60 Digi-K © Cust Cable A blies Availabl 
Igi-Ke' ustom Cable Assemblies Avaliable 
44 | Gold | 877(22.28) ICSCIG NDS) 174 (1.32 1.01 PK-1-ND Polarizing Key..........secce0e0- $.25/2 $.94/10 —$7.20/100 geney ace 
Tin | .877(22.28) | CSC14S-ND@ = 1.49 «1.1387 ¢ RoHS Compliant Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
34 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OU woustaes 


Termination Jumpers 
Socket Connector — Single Ended (Cont.) 


No. of} Cont. | Length | Ribbon |Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* |Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1436M-ND 6.35 4.06 
14 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-1436M-ND 6.10 3.87 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1436G-ND 2.80 2.13 
Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-1436G-ND 2.55 1.94 
Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1636M-ND 5.87 = 4.45 
16 Tin ae 44) |} MC | C1AXS-1636M-ND 5.56 4.22 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1636G-ND 3.23 2.45 
Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-1636G-ND 2.92 2.21 
Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-2036M-ND 6.92 5.25 
20 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-2036M-ND 6.61 5.02 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-2036G-ND 3.82 2.90 
Tin | 36(91.44) | GR__ | C1AXS-2036G-ND. 3.51 2.67 
Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-2636M-ND 877 6.65 
26 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-2636M-ND 840 6.37 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-2636G-ND 463 3.51 
Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-2636G-ND. 4.26 3.23 
Gold | 36(91.44)] MC |C1AXG-3436M-ND 11.28 8.56 
34 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-3436M-ND 10.82 8.20 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-3436G-ND 5.39 4.09 
Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-3436G-ND 4.92 3.74 
Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-4036M-ND 13.04 9.89 
40 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-4036M-ND = 12.51 9.49 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-4036G-ND 6.61 5.01 
Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-4036G-ND 6.08 4.61 
Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-5036M-ND 16.12 12.23 
50 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-5036M-ND 15.50 11.76 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-5036G-ND 745 5.66 
Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-5036G-ND 6.83 5.19 
Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-6036M-ND 19.43 14.73 
60 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-6036M-ND 18.68 14.17 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-6036G-ND 9.54 7.24 
Tin | 36(91.44) | GR | C1AXS-6036G-ND 8.80 6.68 


Also available in the following versions: 
C1BXC)-OOOUIO-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
C1CXC-OODUIL-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
C1DX-OOOOE-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


PCB Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


PCB connector without strain relief shown. 


No. of} Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. ll 10 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-1036M-ND 3.77 2.86 
10 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-1036G-ND 2.12 1.61 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-2036M-ND 6.39 4.85 
20 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-2036G-ND —_3.30 2.50 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-2636M-ND 8.30 6.30 
26 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-2636G-ND 4.16 3.16 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-3436M-ND 10.69 8.11 
34 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-3436G-ND 4.80 3.64 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-4036M-ND 12.48 9.46 
40 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-4036G-ND 6.05 4.59 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-5036M-ND 15.60 11.83 
7 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-5036G-ND 6.93 5.26 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-6036M-ND 18.53 14.05 
60 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-6036G-ND 8.64 6.56 


Card Edge Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of/Cont.| Length |Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-1036M-ND 5.07 3.85 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-1036M-ND 4.67 3.54 
10 | Gola 36(91.44) | GR | C1EXG-1036G-ND 3.42 2.60 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C1EXS-1036G-ND 3.02 2.29 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-2036M-ND 8.38 6.36 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-2036M-ND 7.85 5.96 
20 | Gold 36(91.44) | GR | C1EXG-2036G-ND 5.28 4.01 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C1EXS-2036G-ND 4.75 3.61 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-2636M-ND 10.50 7.97 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-2636M-ND 9.85 TAT 
26 Gold | 36(91.44) | GR_ | C1EXG-2636G-ND 6.36 4.83 
Tin_| 36(91.44) | GR__| C1EXS-2636G-ND 5.71 4.34 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-3436M-ND 13.45 10.20 
Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-3436M-ND 12.68 9.61 
34 | Gold 36(91.44) | GR | C1EXG-3436G-ND 7.56 5.73 
Tin | 36(91.44) | GR | C1EXS-3436G-ND 6.78 5.15 


No. of |Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Price Each No. of | Cont.) Length /Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. U 10 Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-4036M-ND 15.79 11.98 ag ae HH ue Seemed i ae 
‘ . fe in Ad) : F 5. 67 
i Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-4036M-ND 14.86 11.27 40 | gold | 36(144) | GR | C3AAG-40366-ND 1002 7.60 
Gold | 36(91.44)| GR |C1EXG-4036G-ND 937 7.41 Tin | 36(91.44)| GR | C3AAS-40366-ND 8.96 680 
Tin_ | 36(91.44) | GR__| C1EXS-4036G-ND 844 6.40 Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-5006M-ND 10.19 7.73 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-5036M-ND 1898 14.39 ne sean me rere a te 
: Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-5036M-ND 17.92 13.59 Tin | 61524) | GR | C3AAS-5008G-ND 750 569 
Gold | 36(91.44) | GR /C1EXG-5036G-ND 10.31 7.82 Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-5018M-ND 14.20 10.77 
Tin | 36(91.44) | GR | C1EXS-5036G-ND 9.25 7.02 50 ay ae ue eet aaa ea aa 
0! ef - i i i. 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-5018G-ND 8.63 6.54 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AAG-5036M-ND 20.22 15.33 
Socket Connector to Socket Connector Tin | 36(91.44) | MC | C3AAS-5036M-ND 18.98 14.39 
* MC = Multi-Color Gold | 36(91.44)| GR | C3AAG-5036G-ND 11.55 876 
GR = Gray Tin | 36(91.44)| GR | C3AAS-5036G-ND 10.31 7.82 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-6006M-ND 1239 940 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-6006M-ND 10.90 8.27 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-6006G-ND 10.74 8.15 
; Tin | 6(15.24) | GR | C3AAS-6006G-ND 9.25 7.02 
Socket connector without strain relief shown. Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-6018M-ND 17.20 13.04 
Tin | 18(45.72)| MC | C3AAS-6018M-ND 15.71 11.92 
No. of| Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 60 Gold Hee GR_ | C3AAG-6018G-ND 12.26 9.30 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-6018G-ND 10.77 8.7 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-1006M-ND 288 2.19 Gold 36(91.44) | MC | C3AAG-6036M-ND 24.42 18.52 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-1006M-ND 251 1.91 Tin_| 36(91.44) | MC_ | C3AAS-6036M-ND 22.93 17.39 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-1006G-ND 261 1.98 Gold 36(91.44) | GR | C3AAG-6036G-ND 14.53 11.02 
Tin otiaa® GR | C3AAS-1006G-ND 223 1.70 Tin | 36(91.44) | GR | C3AAS-6036G-ND 13.05 9.89 
Gold MC |C3AAG-1018M-ND _-3.68_—-2.80 

AD oe etn 7H ee Also available in the following versions: 

0 : fA 5 z C3BBL-l -ND — Socket Connector with Strain Relief. 

Tin GR | C3AAS-1018G-ND 249 1.89 c3ccO- -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Gold MC | C3AAG-1036M-ND 489 3.71 C3DD0-OOOO0-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Tin MC | C3AAS-1036M-ND_ 4.51 3.43 Polarizing Key. 

Gold GR | C3AAG-1036G-ND 3.24 2.46 Call for complete part number and pricing! 

Tin GR _| C3AAS-1036G-ND 287 2.18 

Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-1406M-ND 4.07 3.09 

Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-1406M-ND 3.58 2.72 PCB Connector to PCB Connector 

Gold GR |C3AAG-1406G-ND 3.65 2.77 

Tin GR | C3AAS-1406G-ND 315 2.39 * MC = Multi-Color 

Gold MC | C3AAG-1418M-ND 5.28 4.00 GR = Gray 

Tin MC [C3AAS-1418M-ND 4.78 3.63 

Gold GR |C3AAG-1418G-ND 4.00 3.04 

Tin GR | C3AAS-1418G-ND 3.51 2.66 

Gold MC | C3AAG-1436M-ND 7.08 5.37 PCB connector without strain relief shown. 

Tin MC_|C3AAS-1436M-ND___6.59__5.00 

Gold GR |C3AAG-1436G-ND 453 3.44 ; = ; 

4 No. of | Cont.) Length |Ribbon| Digi-Ke Price Each 
Tin GR _| C3AAS-1436G-ND 4.04 3.07 Cont. |Finish inehiern) Cable" | Patt No. 1 10 
Gold | 6(15.24) | MC [CSPAGSIECOMRNGRy 467 3.55 Tin | 6(15.24) | Mc | C3PPS-1006M-ND 3.13 2.38 
Tin | 6(15.24) | MC (CCR ASaUCMEnD a 84.05 3.08 Tin 5{18.24 GR | C3PPS-1006G-ND 285 2.17 
Gold | 6(15.24) | GR |C3AAG-1606G-ND 4.23 3.21 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-1018M-ND 3.93 2.98 
Tin ste GR | C3AAS-1606G-ND 3.61 2.74 10 | Tin | 18(45.72)| GR | C3PPS-1018G-ND 311 2.36 
Gold MC_|C3AAG-1618M-ND 5.96 4.52 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-1036M-ND 5.13 3.90 
Tin C3AAS-1618M-ND 5.34 4.05 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-1036G-ND 3.49 2.65 
Gold C3AAG-1618G-ND 464 3.52 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-2006M-ND 3.96 3.01 
Tin C3AAS-1618G-ND 4.02 3.05 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-2006G-ND 345 262 
Gold C3AAG-1636M-ND 7.88 5.98 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-2018M-ND 5.57 4.23 
Tin C3AAS-1636M-ND__7.26 5.51 20 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-2018G-ND 4.02 3.05 
Gold C3AAG-1636G-ND 5.24 3.98 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-2036M-ND 7.97 6.05 
Tin C3AAS-1636G-ND 4.62 3.51 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-2036G-ND 4.88 3.70 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2006M-ND 5.02 3.81 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-2606M-ND 5.13 3.90 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2006M-ND 440 3.34 Tin 6(15.24) GR_ | C3PPS-2606G-ND 4.44 3.37 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2006G-ND 450 3.42 26 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-2618M-ND 7.22 5.48 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2006G-ND 3.88 2.95 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-2618G-ND 5.15 3.91 
Gold | 18(45.72 C3AAG-2018M-ND 662 502 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-2636M-ND 10.35 7.85 
Tin | 18(45.72 C3AAS-2018M-ND 6.00 4.55 Tin_| 36(91.44) | GR_| C3PPS-2636G-ND 6.21 4.71 
easter] ot fewest Se 38) | 1 Tae faees | & [omen a 
Tin | 18(45.72 C3AAS-2018G-ND 445 3.38 : : l : . 
Gold ai “4a Se et 9.03 685 gq | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-3418M-ND 9.11 6.91 
Tin | 36(91.44 C3AAS-2036M-ND 841-638 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-3418G-ND 617 4.68 

es Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-3436M-ND 13.20 10.01 
Gold | 36(91.44 C3AAG-2036G-ND 5.93 4.50 Tin | 3691.44) | GR | C3PPS-34366-ND 731 554 
Tin | 36(91.44 C3AAS-2036G-ND 5.31 4.03 Tin] 8528) | MC | CaPPS-a006MAND 7.31 Bd 
Gold | 6(15.24) CSBAGOOEMNDE §=68.06 4.60 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-4006G-ND 6.24 4.73 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2606M-ND 5.32 4.04 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-4018M-ND 10.52 7.98 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2606G-ND 5.37 4.08 40 | tin | 18(45.72)} GR | C3PPS-4018G-ND 7.30 5.54 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2606G-ND 463 3.51 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-4036M-ND 15.33 11.63 
Gold C3AAG-2618M-ND_—8.15__—6.18 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-4036G-ND 8.90 6.75 
Tin C3AAS-2618M-ND 7.41 5.62 Tin | 6(15.24) |" MC | C3PPS-5006M-ND 9.14 6.93 
Gold C3AAG-2618G-ND 6.08 4.61 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-5006G-ND 7.69 5.83 
Tin | 18 C3AAS-2618G-ND 5.34 4.05 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-5018M-ND 13.15 9.97 
Gold | 36 C3AAG-2636M-ND 11.28 8.55 50 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-5018G-ND 8.81 6.68 
Tin C3AAS-2636M-ND 10.53 7.99 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-5036M-ND 19.16 14.53 
Gold C3AAG-2636G-ND 7.14. 5.42 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-5036G-ND 10.49 7.96 
Tin C3AAS-2636G-ND 6.39 4.85 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-6006M-ND 10.59 8.03 
Gold | 6(15.24) C3AAG-3406M-ND 7.56 5.74 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-6006G-ND 894 6.78 
Tin | 6(15.24) C3AAS-3406M-ND 6.63 5.03 60 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-6018M-ND 15.40 11.68 
ee) ae ole Bae Tir | agra) | MG | CaPPS-60SEM-ND 2252 1715 
aa fad eal ince gat Tin_| 36(91.44) | GR | CaPPS-6036G-ND 12.74 9.66 
Tin C3AAS-3418M-ND 9.36 7.10 (Continued) 
Gold C3AAG-3418G-ND 7.34. 5.57 
Tin C3AAS-3418G-ND 641 4.87 
Gold C3AAG-3436M-ND 14.38 10.91 c . -ND 
Tin C3AAS-3436M-ND__13.45 10.20 : 
Gold C3AAG-3436G-ND 8.49 6.44 Ribbon Cable 
Tin C3AAS-3436G-ND 7.56 5.73 Style cou 
Gold 6(15.24) C3AAG-4006M-ND 8.42 6.39 Cont. Finish Length (Use “Inches” only.) 
Tin | 6(15.24) C3AAS-4006M-ND 7.37 5.59 G=Gold (10Ap) ree 
Gold | 6(15.24) C3AAG-4006G-ND 735 5.58 in (ROHS) [No. Of Contacts 
Tin | 6(15.24) C3AAS-4006G-ND 6.30 4.78 T=Tin-Lead | 


Gold 


C3AAG-4018M-ND 


11.63 


8.82 


Tin 
Gold 
Tin 


C3AAS-4018M-ND 
C3AAG-4018G-ND 
C3AAS-4018G-ND 


10.58 
8.42 
7.36 


8.02 
6.39 
5.59 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 35 


GUD woustaes 


Termination Jumpers (cont) 


Card Edge to Card Edge 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of} Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-1006M-ND 6.73 4.35 

Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-1006M-ND 4.93 3.74 

Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-1006G-ND 546 4.14 

Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-1006G-ND 465 3.53 

Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 6.54 4.96 

40 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-1018M-ND 6.73 4.35 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-1018G-ND 6.71 4.33 

Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-1018G-ND 4.90 3.72 

Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-1036M-ND 7.74 5.87 

Tin_| 36(91.44) | MC__| C3EES-1036M-ND 6.93 5.26 

Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-1036G-ND 6.09 4.62 

Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-1036G-ND 6.28 4.01 

Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-2006M-ND 7.93 6.02 

Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-2006M-ND 6.88 5.22 

Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-2006G-ND 7.42 5.63 

Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-2006G-ND 6.36 4.83 

Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 9.54 7.23 

20 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-2018M-ND 8.48 6.43 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2018G-ND 7.99 6.06 

Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-2018G-ND 6.93 5.26 

Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 11.94 9.06 

Tin | 36(91.44) | MC_ | C3EES-2036M-ND 10.89 8.26 

Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-2036G-ND 8.85 6.71 

Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-2036G-ND 7.79 5.91 

Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-2606M-ND 9.54 = 7.23 

Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-2606M-ND 8.23 6.25 

Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-2606G-ND 8.85 6.71 

Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-2606G-ND 7.54 5.72 

Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2618M-ND_11.62_—8.81 

26 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-2618M-ND 10.32 7.83 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2618G-ND 9.55 = 7.25 

Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-2618G-ND 8.25 6.26 

Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2636M-ND 14.75 11.19 

Tin_ | 36(91.44) | MC_ | C3EES-2636M-ND 13.45 10.20 

Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-2636G-ND 10.61 8.05 

Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-2636G-ND 9.31 7.06 

Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-3406M-ND 11.90 9.03 

Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-3406M-ND 10.35 7.85 

Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-3406G-ND 10.92 8.28 

Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-3406G-ND 937 7.11 

Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-3418M-ND 14.63 11.10 

34 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-3418M-ND 13.08 9.92 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-3418G-ND 11.68 8.86 

Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-3418G-ND 10.13 7.69 

Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-3436M-ND 18.72 14.20 

Tin__| 36(91.44) | MC_ | C3EES-3436M-ND 17.17 13.02 

Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-3436G-ND 12.83 9.73 

Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-3436G-ND 11.28 8.55 

Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-4006M-ND 13.94 10.57 

Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-4006M-ND 12.08 9.16 

Gold | 6(15.24) | GR_ | C3EEG-4006G-ND 12.87 9.76 

Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-4006G-ND 11.01 8.35 

Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-4018M-ND 17.15 13.01 

40 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-4018M-ND 15.29 11.60 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-4018G-ND 13.94 10.57 

Tin | 18(45.72) | GR_ | C3EES-4018G-ND 12.08 9.16 

Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-4036M-ND 21.96 16.65 

Tin | 36(91.44) |_ MC_ | C3EES-4036M-ND 20.10 15.24 

Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-4036G-ND 15.54 11.78 

Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-4036G-ND 13.68 10.37 

Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-5006M-ND 15.89 12.05 

Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-5006M-ND 13.79 10.45 

Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-5006G-ND 14.45 10.96 

Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-5006G-ND 12.34 9.36 

Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-5018M-ND_ 19.90 15.09 

50 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-5018M-ND 17.80 13.49 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-5018G-ND 15.57 11.81 

Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-5018G-ND 13.46 10.21 

Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-5036M-ND 25.92 19.65 

Tin | 36(91.44) |_ MC_ | C3EES-5036M-ND 23.81 _—-18.06 

Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-5036G-ND 17.25 13.08 

Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-5036G-ND 15.14 11.48 


Socket Connector to PCB Connector 


* MC = Multi-Color 


GR = Gray 


Pin 
1 


Socket connector and PCB connector without strain relief shown. 


No. of | Cont.| Length | Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish) In.(cm) | Cable*| Part No. 1 10 
Tin | 6(15.24) MC | C3APS-1006M-ND 2.82 2.14 

Tin | 6(15.24) GR C3APS-1006G-ND 2.54 1.93 

10 Tin | 18(45.72) | MC | C3APS-1018M-ND 3.62 2.75 
Tin | 18(45.72) | GR C3APS-1018G-ND 2.80 2.12 

Tin | 36(91.44) | MC | C3APS-1036M-ND 4.82 3.66 

Tin | 36(91.44) | GR C3APS-1036G-ND 3.18 2.41 


Also available in the following versions: 


C3BPL0-OOUI 


c3cPO-OOO 


c3pPO-000 


Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


(1-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
[-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
|-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 


Socket Connector to Card Edge Connector 


* MC = Multi-Color, 


No. of | Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each No. of | Cont.) Length | Ribbon} Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish | In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Cont. | Finish) In.(cm) | Cable*| Part No. ll 10 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-2006M-ND 4.18 3.17 Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-3418G-ND 9.51 7.22 
Tin | 6(15.24) | GR JC3APS-2006G-ND 367 2.78 Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-3418G-ND 8.27 6.28 
Tin | 18(45.72)| mc |C3APS-2018M-ND 579 439 34 {Gold | 36(91.44) | MC | C3AEG-3436M-ND 16.55 12.55 
20 | tin | 19(45.72)| GR |C3APS-2018G-ND 4.24 3.22 ap na aa HS Fares eerenn ine a 
7 0! . - | i ¥ 
UY 36(21.44)) MC Reece 8.19 6.21 Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-3436G-ND 9.42 7.14 
in | 36(91.44)| GR |C3APS-2036G-ND 5.10 3.87 So | 6624) | MC et SN 11.18 a8 
Tin | 6(15.24) | MC |CSAPS-2606M-ND 5.23 3.97 Tin | 6(1524) | mc | C3AES-4006M-ND 973 738 
Tin | 6(15.24) | GR /C3APS-2606G-ND 4.54 3.44 Gold | 6(15.24) | GR | C3AEG-4006G-ND 10.11 7.67 
og | Tm | 18(45.72)/ MC (CSRRSoreNENEm 731 8.55 Tin | 6(15.24) | GR | C3AES-4006G-ND 865 6.57 
Tin | 18(45.72)| GR |C3APS-2618G-ND 5.24 3.98 Gold _| 18(45.72)| MC | C3AEG-4018M-ND 14.39 10.91 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-2636M-ND 10.44 = 7.92 4o | lin | 18(45.72) | MC) C3AES-4018M-ND 12.93 9.81 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-2636G-ND 6.30 4.78 Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-4018G-ND 11.18 848 
Tin | 6(15.24) | MC |C3APS-3406M-ND 651 4.94 Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-4018G-ND 9.72 7.37 
Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-3406G-ND 553 4.19 we Hi sti ue Paes en eee er 
1 In “! i 6: .! 
aq | ait | 1808.72) Me Garest BMEND oe aa Gold | 36(91.44)|" GR | C3AEG-4036G-ND 12.78 9.69 
Tin | 18(45.72)| GR |C3APS-3418G-ND 6.29 4.77 Tin | s6(at44)| GR | C3AES-4036G-ND 11.92 859 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-3436M-ND 13.33 10.11 : : : 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-3436G-ND 7.43 5.64 Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG-5006M-ND 13.04 9.89 
Tin | 6(15.24) | MC |C3APS-4006M-ND 7.34 5.57 cay | ogeaa | oy REERCeNOM icy cee 
; old | 6(15.24) | GR | C3AEG-5006G-ND 11.60 8.80 
Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-4006G-ND 6.27 4.76 Tin | 6(1824) | GR | C3AES-S006G-ND 992 788 
ag | Um | 18(45.72)) MC SARS UreN ENE 10.55 = 8.00 Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-5018M-ND 17.05 12.93 
Tin | 18(45.72)/ GR /C3APS-4018G-ND 7.33 5.56 50 | Tin | 18(45.72)| MC | C3AES-5018M-ND 15.38 11.66 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-4036M-ND 15.36 11.65 Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-5018G-ND 1272 965 
Tin | 36(91.44) | GR__|C3APS-4036G-ND_ 8.93 6.78 Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-5018G-ND 11.04 8.38 
Tin | 6(15.24) | MC |C3APS-5006M-ND 9.04 6.86 Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-5036M-ND 23.07 17.49 
Tin | 6(15.24)| GR |C3APS-5006G-ND 7.60 5.76 Tin | 36(91.44) | _MC | C3AES-5036M-ND 21.39 16.22 
Tin | 18(45.72)] MC JC3APS-5018M-ND 13.05 9.90 Gold | 36(91.44)/ GR | C3AEG-5036G-ND 14.40 10.92 
50 | tin | 18(45.72)| GR |C3APS-5018G-ND 872 6.61 Tin | 36(91.44) | GR_| C3AES-5036G-ND 12.72 9.65 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-5036M-ND 19.07 14.46 aa? ; ; 
Tin | 36(91.44)| GR _[C3APS-5036G-ND__ 10.40 7.89 SEED A Goan sera Siean ale 
=y | — socket Connector wit rain Rellet. 
Tin 8(15.24) MC |C3APS-6006M-ND 10.75 8.15 C3CED-OOOOO-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-6006G-ND 9.10 6.90 C3DEC-OOOIOO-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-6018M-ND 15.56 11.80 Polarizing Key. 
60 Tin | 18(45.72) GR |C3APS-6018G-ND 10.62 8.05 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-6036M-ND 22.78 17.27 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-6036G-ND 12.89 9.78 


PCB Connector to Card Edge Connector 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


PCB and Card Edge connectors are without strain relief. 


Socket connector and Card Edge connectors without strain relief shown. 


No. of 
Cont. 


Cont. 
Finish 


Length 
In.(cm) 


Ribbon 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


1 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


6(15.24) 


C3AEG-1006M-ND 
C3AES-1006M-ND 
C3AEG-1006G-ND 
C3AES-1006G-ND 
C3AEG-1018M-ND 


4.31 
3.72 
4.03 
3.44 
5.11 


2.61 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-1018M-ND 
C3AEG-1018G-ND 
C3AES-1018G-ND 
C3AEG-1036M-ND 
C3AES-1036M-ND 


4.52 
4.28 
3.70 
6.31 
5.72 


2.81 


Gold 
Tin 


C3AEG-1036G-ND 
C3AES-1036G-ND 


4.66 
4.07 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


C3AEG-2006M-ND 
C3AES-2006M-ND 
C3AEG-2006G-ND 
C3AES-2006G-ND 
C3AEG-2018M-ND 


6.48 
5.64 
5.96 
5.12 
8.08 


4.91 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-2018M-ND 
C3AEG-2018G-ND 
C3AES-2018G-ND 
C3AEG-2036M-ND 
C3AES-2036M-ND 


7.24 
6.53 
5.69 
10.49 
9.65 


Gold 
Tin 


C3AEG-2036G-ND 
C3AES-2036G-ND 


7.39 
6.55 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


C3AEG-2606M-ND 
C3AES-2606M-ND 
C3AEG-2606G-ND 
C3AES-2606G-ND 
C3AEG-2618M-ND 


7.80 
6.78 
71 
6.09 
9.89 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-2618M-ND 
C3AEG-2618G-ND 
C3AES-2618G-ND 
C3AEG-2636M-ND 
C3AES-2636M-ND 


8.86 
7.82 
6.79 
13.01 
11.99 


Gold 
Tin 


C3AEG-2636G-ND 
C3AES-2636G-ND 


8.87 
7.85 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


6(15.24) 
6(15.24) 
6(15.24) 
6(15.24) 
18(45.72) 


18(45.72) 


C3AEG-3406M-ND 
C3AES-3406M-ND 
C3AEG-3406G-ND 
C3AES-3406G-ND 
C3AEG-3418M-ND 
C3AES-3418M-ND 


9.73 
8.49 
8.75 
7.51 
12.46 
11.22 


No. of | Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish} In.(cm) | Cable*| Part No. 4 10 
Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-1006M-ND 403 3.06 
Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-1006G-ND 3.75 2.85 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-1018M-ND 4.83 3.67 
10 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-1018G-ND 4.01 3.04 
Tin | 3691.44) | MC | C3PES-1036M-ND 6.03 4.58 
Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-1036G-ND 4.38 3.33 
Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-2006M-ND 542 4.11 
Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-2006G-ND 491 372 
a oo | Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-2018M-ND 7.03 5.33 
Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-2018G-ND 548 4.16 
3.27 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-2036M-ND 943 7.15 
ae Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-2036G-ND 6.34 4.81 
, Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-2606M-ND 668 5.07 
388 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-26066-ND 5.99 4.55 
343 og | Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-2618M-ND 8.77 6.65 
3.05 Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-2618G-ND 6.70 5.08 
Tin | 3691.44) | MC | C3PES-2636M-ND 11.90 9.02 
479 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-26366-ND 7.76 5.89 
4.34 Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-3406M-ND 837 6.35 
3.54 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-3406G-ND 7.39 5.60 
3.09 Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-3418M-ND 11.10 8.42 
34 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-3418G-ND 815 6.18 
4.28 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-3436M-ND 15.19 11.52 
452 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-3436G-ND 9.29 7.05 
3.89 Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-4006M-ND 9.70 7.35 
6.13 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-4006G-ND 8.62 6.54 
5.49 Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-4018M-ND 1290 9.79 
4.96 40 | tin | 19(45.72) | GR | C3PES-4018G-ND 9.69 7.35 
ace Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-4036M-ND 17.72 13.43 
ie Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-4036G-ND 11.29 8.56 
Gl Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-5SO06M-ND 11.46 8.69 
4.97 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-5006G-ND 10.02 7.60 
5.90 59 | Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-5018M-ND 15.47 11.73 
B14 Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-5018G-ND 11.14 8.45 
5.39 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-5036M-ND 21.49 16.29 
462 Tin | 3691.44) | GR | C3PES-5036G-ND 1282 972 
7.50 
6.72 
5.93 
5.15 Cc - -ND 
9.87 = Ribbon Cable 
ae Style H M=Multi-color 
i ot = G=Gray 
5.96 Coase ion Length (Use “Inches” only.) 
7.38 S=Tin (RoHS) |__no. Of Contacts 
6.44 T=Tin-Lead 


6.64 
5.70 
9.45 
8.51 


36 (1091) 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


30 | 30u” | .174 (4.42) | AHA30B-ND 4.84 4.36 | 1-1658694-0 
34 | 30u” | .174 (4.42) | AHA34B-ND 5.28 4.76 | 1-1658694-1 
40 | 30p” | .174 (4.42) | AHA40B-ND 5.82 5.24 | 1-1658694-3 
64 | 30u” | .174 (4.42) | AHA64B-ND 8.85 7.97 | 1658694-5 
Lock Ejector Hooks, two required per Pin Header with Short Latches 
connector, sold separately = 26 | 30u"].155 (3.94) | AHG26A-ND 5.44 4.90 ] 499374-6 
. = i Pin Header with Short Latches — RoHS Compliant 
Right-Angle A Tyco Electronics 


15p” |.110 (2.79) | AHE1OH-ND 1.75 1.58 | 5499910-1 
AHE10B-ND 1.85 1.67 | 5499160-1 


CLKSO2-ND Lock Ejector Hooks: Long - with strain relief; 
(2 required per connector). . oe 


.. $.37/2 


eu C Digi-k Price Each No. of | Cont. Post 
one es POUR EY) nee rac Con- | Gold) Length | Digi-Key Price Each | AMP 
INDUSTRIES “AX G tacts Pesetntion Part No. 1 10 100 _ 1,000 tacts | Plat.| Inch (mm) | Part No. ft 10 | PartNo. 
Protected Head ‘shraued) CHBGOG-ND 544 413 3.16 229 Pin Header with ACTION PIN Contacts 
rotecte eaaders ight ¥ oH Compliant 
oe CHC60G-ND 544 413 316 229 10 | 30u"].174 (4.42) AHAT0B-ND 1.90 1.71 | 1658694-6 
: 60 Right: 14 | 30u"|.174 (4.42) | AHA14B-ND 2.60 2.34 | 1658694-7 
is Right-Angle ST* , jp” | 174 (4. : : 
Straight-Lead (Shrouded) CHDGOG-ND 3.98 3.02 2.32 1.67 16 | 30y"|.174 (4.42) | AHAI6B-ND 2.90 2.61 | 1658694-8 
i ai Pa ” 
No.of  Dim.A rail CHEGOG-ND 5.44 413 346 2.29 20 | 30" |.174 (4.42) | AHA20B-ND 3.39 —_3.06 | 1658694-1 
Pins _In. (mm) Za ; _ 24 | 30u"|.174 (4.42) | AHA24B-ND 4.09 _3.69 | 1658694-9 
32.00 iy CLKSO1-ND Lock Ejector Hooks-Short (2 required per connector)... $.37/2 26 | 30u” | 174 (4.42) | AHA26B-ND 4.29 3.87 | 1658694-2 
( 
( 
( 


* Lock ejector hooks included 


Authorized Distributor 10 | 30p” | 110 (2.79) 


) 
| (2.79) 

mat os 6 ge | (tet seselamisan_e_ sees 
Pins In. (mm I Hy. H 5 - g 

26 (30. AMP Protected Headers 14 | sou [455 (3.94) | AHGI4B-ND 4.57 4.12 | 5499374-2 

46 (37. SPECIFICATIONS: ANY te | 150" |-110 (2.79) | AHETGH-ND = 2.65 (2.39 | 5499910-3 

7 092 (2.34) * Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 30" | 110 (2.79) JAETSEEND) 2:0: 297 SANS10'8 

Pin Lenath 94V-0 rated 15u”|.110 (2.79) | AHE20H-ND 3.24 ~—-2.92 | 5499910-4 

* Contact Finish: 15 or 30p gold on post/pin mating end, 100u” 20 | 30") .110 (2.79) | AHE20B-ND 6.60 5.94 | 5499160-4 

tin on termination end, with entire contact underplated .000050 nickel 30,1” | .155 (3.94) | AHG20B-ND 6.13 5.52 | 5499374-4 

Lock Ejector Hooks, two required per * Connectors recognized under component program of Under-writers 15y” | .110 (2.79) | AHE24H-ND 3.74 3.37 | 5499910-5 

connector, sold separately Laboratories Inc. File No. E28476 _ - 24 30,” | 155 (3.94) | AHG24B-ND 4.09 3.69 | 5499374-5 

aco certified by Canadian Standards Association File No. 15y” | 110 (2.79) | AHE26H-ND 3.99 3.60 | 5499910-6 

i pal i 1 a A 26 | 30u”).110 (2.79) | AHE26B-ND 4.29 3.87 | 5499160-6 
Straight Lead .025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length 30u” | 155 (3.94) | AHG26B-ND 494 445 | 54993746 
Wire Wrap : 30 | 15y"|.110 (2.79) | AHESOH-ND 7.08 6.37 | 5499910-7 
Straight-Lead . 15y"|.110 (2.79) | AHES4H-ND 4.94 4.45 | 5499910-8 

: ai! No. of Dim.A : 34 | 30y”).110 (2.79) | AHE34B-ND 5.34 4.81 | 5499160-8 
Lock Ejector Hooks, nee 610 Plas um : 30u” |.155 (3.94) | AHG34B-ND ——-6.15_—_5.54 | 5499374-8 
two required per connector, C fecens —i0 1.26 (32.00) f 15y” |.110 (2.79) | AHE4OH-ND 5.675.141 | 5499910-9 
sold separately a i i 40 | 30” | .110 (2.79) | AHE40B-ND 6.18 5.57 | 5499160-9 
301” | .155 (3.94) | AHG40B-ND 9.51 8.56 | 5499374-9 
A’ 410 (2.79) 15” | .110 (2.79) | AHES50H-ND 6.87 6.19 | 1-5499910-0 
Pin Length 50 | 30u”).110 (2.79) | AHESOB-ND 7.47 6.73 | 1-5499160-0 
: ‘ 30)” | .155 (3.94) | AHG50B-ND 7.47 6.73 | 1-5499374-0 

Right-Angle } ; : Pin Header with Long Latches 

Wire Wrap 8 oot Lock Ejector Hooks, two required per 60 | 30y"].155 (3.94) [AHL6OA-ND 14.58 13.13 | 1-102321-1 
connector, sold separately Pin Header with Long Latches — RoHS Compliant 


; 15" ].110 (2.79) AHKI0H-ND 2.39 2.16 ] 5499922-1 
Lock Ejector Hooks, two to | 30u").110 (2.79) | AHK10B-ND 1.75 1.58 | 5499206-1 
required per connector, 15” | .155 (3.94) | AHL10H-ND 3.23 2.91 | 5499923-1 
sold separately 300 S b 5 a ; 30u” |.155 (3.94) | AHL10B-ND 1.85 1.67 | 5102321-1 
DighKey Priculeaciia FANE 15u" [110 (2.79) | AHK14H-ND 2.40 2.16 | 54999022 
( | Inch (mm) | Part No. 110 | PartNo. 14 | 30u"|.110 (2.79) | AHK14B-ND 2.55 2.30 | 5499206-2 
Pin Length Pin Header without Latches 30u" |.155 (3.94) | AHL14B-ND 2.93 2.64 | 5102321-2 
155 (3.94) | AHJ20K-ND 2.63 2.37 | 102156-4 br ee BICTGRND 291 -_ paouez23 
SPECIFICATIONS: 110 (2.79)| AHS30G-ND 4.53 4.08 | 102153-7 16 He: ‘ . : : : 
* Contacts: Phosphor bronze, standard »* Contact Plating: 10y . ( 3) S - 15y" | 155 (3.94) | AHL16H-ND 2.64 — 2.38 | 5499923-3 
inch gold (in mating area) over 50p inch nickel » Insulator Material: Pin Header Without Latches — RoHS Compliant 30u” | 155 (3.94) | AHL16B-ND 2.85 2.57 | 5102321-3 
UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic _* Color: Blue * Operating 15u"|.110(2.79) | AHS1OH-ND 1.05.95 | 5102153-1 15u"|.110 (2.79) | AHK20H-ND 4.44 4.00 | 5499922-4 
Temperature: ~55°C ~ 125°C ¢ Current Rating: 1A (maximum) per 30u" |. It AHS10L-ND 41.20 1.08 | 5102154-1 20 30y” | .110 (2.79) | AHK20B-ND 3.44 3.10 | 5499206-4 
contact Dieleciric W lthstand Voltage: areata! thar ene ws sea 15" |. i AHJ10H-ND 1.20 1.08 | 5102155-1 15y" .155 (3.94) | AHL20H-ND 3.24 2.92 | 5499923-4 
acer et red ene x .S. Defense 15," AHSI4H-ND 1.45 1.31 | 5102153 30u"|.155 (3.94) | AHL2OB-ND__3.44__3.10 | §102821-4 
sLnoam wewee 18 aloes || | sales ia) ileus 

No. of 15y"). AHSIGH-ND = 1.65 1.49 | 5102153-3 30u"| 155 (3.94) | AHL24B-ND 5.49 4.57 | 5102321-5 

Con- Digi-Key Price Each 30u"|. : AHS16L-ND 1.90 1.71 | 5102154-3 7 

rae 15" “o4) {AHJIGH-ND 1.90 1.71 | 5102155-3 15" |.110 (2.79) AHK26H-ND 3.99 3.60 | 5499922-6 

tacts | Description Part No. 1 10100 1,000 30)" MGM 331 234 | slozise3 ng | 30u"|.110 (2.79) | AHK26B-ND 3.49 3.15 | 5499206-6 

Protected Headers - Gold Finish - - : : 15u" | .155 (3.94) | AHL26H-ND 4.59 4.14 | 5499923-6 
dat kd lial 15". AHS20H-ND 2.05 1.85 | 5102153-4 faa f : 

: 30u” |.155 (3.94) | AHL26B-ND 4.29 3.87 | 5102321-6 
Straight-Lead CHS10G-ND 1.12 85 65 AT 30u" |. i AHS20L-ND 225 2.03 | 5102154-4 30u"| 110 (2.79) | AHK30B-ND 4844.36 | 5499206-7 
Right-Angle CHRIOG-ND 1.12 85 65 47 30u" |. 94) | AHJ20L-ND 3.42 3.08 | 5102156-4 i") 110 (2.79) : ; 

10 : iH i - 
Straight-Lead WW | CHW106-ND 229 174 134 97 a peer 14 | SiaDISTE 30 | 15y"|.155 (3.94) | AHL3OH-ND = 4.47 4.03 | 5499923-7 
Right-Angle WW |CHA1OG-ND 229 174 434 97 abu: OE” BeBe 30u"| 155 (8.94) | AHLSOB-ND___ 4.84 _ 4.36 | §102821-7 
Stal ial ; : ; 15u"|.110 (2.79) | AHK34H-ND 5.55 5.00 | 5499922-8 
traight-Lead CHS14G-ND 1.43 1.09 83 60 30u” |. AHJ24L-ND 2.90 2.61 | 5102156-5 ” | i 
REHEAGAI eaiCHI| 143 109 a0 34 | 30u"|.110 (2.79) | AHK34B-ND 5.34 4.81 | 5499206-8 

14 | Right-Angle i : : : ; 15" |. AHS26H-ND 2.60 2.34 | 5102153-6 15” |.155 (3.94) | AHL34H-ND 5.76 «5.19 | 5499923-8 
Sear cae ND oa oa i ee 30u").110 (2.79) | AHS26L-ND 2.75 2.48 | 5102154-6 30” | 155 (3.94) | AHL34B-ND 5344.81 | 5102321-8 
con ingle : : : : 15y"|. .94) | AHJ26H-ND 3.16 2.85 | 5102155-6 15” |.110 (2.79) | AHK40H-ND 5.67 5.11 | 5499922-9 
etait TE ts aa 2 a 304" |. 94) | AHJ26L-ND 2.99 2.70 | 5102156-6 4g | 30u"| 110 (2.79) | AHK40B-ND 6.18 5.87 | 5499206-9 
ight-Angle : . ! : i : 151" | .155 (3.94) | AHL40H-ND 5.70 ‘5.13 | 5499923-9 

16 ! 15p" |. AHS30H-ND = 4.10 3.70 | 5102153-7 i! (3.94) 

Straight-Lead WW | CHW16G-ND 3.29 250 191 1.38 0p" | 79) | AHS30L-ND 479 432 | 5102154-7 30" |.155 (3.94) | AHL40B-ND 6.18 __5.57 | 5102321-9 
Right-Angle WW | CHAI6G-ND_ 3.29 2.50 1.91 1.38 15"I. AHSO4HEND 4123.71 | 5100183-8 15u"|.110 (2.79) | AHKSOH-ND 7.71 6.94 | 1-5499922-0 
Straight-Lead CHS20G-ND 1.67 127 98 71 30", 79) /AHS34L-ND 339 3.06 | 5102154-8 50 | 30u”|.110 (2.79) | AHKSOB-ND 6.45—«45.81 | 1-5499206-0 

20 | SrightLesd WW | CHWZOGND 341 259 198 143 15u"|-185 (3.94) | AHJGAHND 3.39 3.06 | 6102165-8 30" [185 (894) | AHLSOBND 747675 | tst02s2"0 
Right-Angle WW CHA20G-ND 3.41 259 4.98 1.43 30n" |. 7 Gell) gi: 0 93.28 LOlO21b6s 1 410 2. 9) | AHK6OH-ND 8.10 “09 4-5499922-1 
Straiati-Lead  WGNESE@™IA] 2.05 156449. 86 15y"). BUSAONDI) 3.79 3.42 | 5102153-9 3" ree AUKEDEND | 882 794 | 124990064 
traight-Lea % 0515 : ‘ 30u" |. AHS40L-ND  -3.89-—.3.51 | 5102154-9 60 alk ; i ‘ eae ‘ 
Right-Angle CHR26G-ND 2.05 1.56 1.19 86 151" AHJ4OH-ND 448 403 | 5102155-9 15” | .155 (3.94) | AHL60H-ND 13.68 12.32 | 1-5499923-1 

26 | straight-Lead Ww | CHW26G-ND 409 311 238 172 30y"| AHJ40L-ND 414 3.73 | 5102156-9 30u" | 155 (3.94) | AHL6OB-ND 13.59 12.24 | 1-5102821-1 
Right-Angle WW |CHA26G-ND 4.09 3.41 238 1.72 : : - 15" |.110 (2.79) | AHK64H-ND 8.34751 | 1-5499922-2 
als 15y" |. AHSSOH-ND 4.49 4.05 | 1-5102153-0 LO e78) ‘i ‘ : 
Straight-Lead CHS@4GND 245.186.143.103 . 4 | 30u”|.110 (2.79) | AHKG4B-ND 13.71 12.34 | 1-5499206-2 
Right-Angle CHRA4G-ND 245 186 143 103 30u"). .79) | AHS50L-ND 4.59 4.14 | 1-5102154-0 151") .155 (3.94) | AHL64H-ND 14.13 12.72 | 1-5499923-2 

34 caaahet aww WGRATENT 4900 372 288 208 15y" |. .94) |AHJSOH-ND 5.28 4.76 | 1-5102155-0 30u"|.155 (3.94) | AHL64B-ND —-9.12-8.21 | 1-5102321-2 
traight-Lea : ; : ; : 30u" |. 94) | AHJ50L-ND 5.01 4.51 | 1-5102156-0 Lockes Hoaka 12 Redilvedaarc 
Right-Angle WW |CHA34G-ND 4.90 372 285 2.06 . 5 : ; ock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 

: 30u” |. AHS6OL-ND 5.34. 4.81 | 1-5102154-1 RoHS Compliant 
Straight-Lead CHS40G-ND 2.98 226 1.73 1.25 30," |. 94) | AHJ6OL-ND 642 5.78 | 1-5102156-1 
Right-Angle CHR40G-ND 298 226 173 1.25 Short ALSNO1-ND = .73/2 — | 102312-1 

40 | Straight-Lead WW |CHW40G-ND 5.98 454 348 251 Oy : noe oH a Pie Long w/out Push Tabs | ALLNO1-ND —.75/2_— — | 102320-1 
ani ‘ ian : - 5. 92 | 1-5102154- 7 ier Pe ; 

Right Angle WW |CHA40G-ND 5.98 454 348 2.51 151", f AHJG4H-ND 8.43 7.59 | 1-5102155-2 Pin Header Mounting Kit | — RoHS Compliant 
Straight-Lead CHS50G-ND 3.35 254 1.95 1.41 30” | 155 (3.94) | AHJG4L-ND 570 5413 | 1-5102156-2 Bolt and Nut, 2 each/kit | A26333-ND 201 — | 102198-1 
Right-Angle CHR50G-ND 3.35 254 1.95 1.41 - - 5 ; 

50 ight-| 4 Pin Header with ACTION PIN Contacts t 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with 
ROMAgeWa FOMerem G20 20s 389 28! 30u"|.174 (4.42) [AHA34A-ND 5.67 5.11 | 499582-8 and without latches. Ir latchesiare to be used, the bolts must be 
ignt-Angle : 7 : : HY (4.42) : : positioned in the pin header before the latches are installed. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 37 


= I - i Contact 
™ Tyco Electronics a AMP Low Profile - 4 Sided No. of | Gold |Digi-Key Price Each | AMP 
eaders (Cont.) Contacts | Plating |Part No. 1 100 | Part No. 
Authorized Distributor 
pe segee fe incl 44 | 30u” A97486-ND 4.29 3.08 | 5103311-2 
30u”_|A97479-NDt 414 2.97 | 2-1761605-5 
Right-Angle -100 x .100 Centers 15y” [A33182-ND 1.44.82 | 5103310-3 
Nécof DIMA . Specifications: 16 | 30u" |A33183-ND 1.68 1.21 | 5103311-3 
ir : ; 30u” _[A97480-NDt 4.36 3.13 | 2-1761605-6 
Pins Inch (mm . a i i 
Ste ciie .025” (.64mm) Square Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 15y" |A33184-ND 1.77 1.27 | 5103310-5 
‘46 (37.08) é * Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 20 30” |A97487-ND 242 1.74 | 5103311-5 
rated. 30u"_|A97481-NDt 4.79 3.44 | 2-1761605-7 
410/078) Contact Finish: 15 or 30 gold on post/pin mating end, 100-200p bright 15y" }A33185-ND 219 1.57 | 5103310-6 
Pin Length tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50 nickel. 26 ee TOCA oe en Src ieoee 
; 15u" ]A33186-ND 2.79 2.00 | 5103310-7 
Straight-Lead 34 | 30y” |a97489-ND 3.39 2.43 | 5103311-7 
; ; No.of  Dim.A 30u"_[A97483-NDt 6.42 4.61 | 3-1761605-1 
Lock Ejector Hooks, two required per Pins __In. (mm) 15" |A33187-ND 3.42 2.24 | 5103310-8 
connector, sold separately. 10 800 (20.32) Sth 40 | 30” |A33188-ND 3.27 2.35 | 5103311-8 
14 1.00 (25.40) : i nS 30u” |A97484-NDt 10.75 7.71 | 3-1761605-3 
16 1. 4 : i 44 | 30y" [A98553-ND 3.87 2.78 | 5103311-9 
No. of |Cont.] Post = ; 9 4: ‘ ip 50 | 151” [A33189-ND 3.43 2.46 | 1-5103310-0 
Con- | Gold) Length | Digi-Key Price Each | AMP 241. : 30u" |A97485-NOt 9.19 6.59 | 3-1761605-5 
tacts | Plat. | Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 26 f i 
Right-Angle Pin Headers without Latches 34 | . ; t Blue 
16 | 30u" |.110 (2.79) [AHR16K-ND. 2.59 2.33 | 102160-3 40 : 
26_| 30” |.110 (2.79) [AHR26K-ND 3.20 2.89 |102160-6 50 
34__[ 30" [.155 (3.94) [AHZ34K-ND 6.25 5.63 | 102162-8 60 3.30 (83.82) 
Right-Angle Pin Headers without Latches :. 
RoHS Compliant Gata ~ ot ein. A 
: ¢ - _ (mm) 
10 | $5") 110 (2.79) JAHRTOH-ND 1.20 1.08 ]5102159-1 No.of | Gold | Digi-Key Gira | ae 
30u” |.110 (2.79) | AHR10L-ND 1.40 1.26 |5102160-1 a Pit Pai Has eee 
44 | 15H" |-110 (2.79) |AHRT4H-ND 1.55 1.40 }5102159-2 ontacts | Plating | Part No. art No. 
15)” |.155 (3.94) | AHZ14H-ND 3.38 3.05 | 5102161-2 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
46 | tou" |-110 (2.79) | AHRTGH-ND 1.90 1.71 [5102159-3 Double Row - Straight Post 
30” |.110 (2.79) | AHR16L-ND 2.35 2.12 |5102160-3 7 
15” |.110 (2.79) |AHR20H-ND 3.25 2.03 |5102159-4 40 15y A26279-ND 3.19 2.29 | 103308-8 
20 0H tee ou Ar aa er rae Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
qu” f. H : i ~ a i = i 
pa | SOU" 110 (2.78) [AHR2AL-ND 2.90 2.61 |5102160-5 Double Row x Straight Fost — Bots Compliant 
15u" |.155 (3.94) | AHZ24H-ND 3.44 3.10 |5102161-5 15y” | A33159-ND 111.80 | 5103308-1 - 
96 | fou” | 110 (2.79) | AHR2GH-ND 2.75 2.48 [5102159-6 10 30p” A33160-ND 94 68 | 5103309-1 No. of} Contact) Latching | A 
30u” |.110 (2.79) | AHR26L-ND 2.99 2.70 |5102160-6 30u” | A97470-NDt 2.96 2.13 | 2-1761603-3 Con- | Gold | Height | Digi-Key Price Each | AMP 
T5u” |.110 (2.79) | AHR30H-ND 3.09 2.79 [5102159-7 15u" |RSSTOREND oe: (alsa list0as08= tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1 100 | Part No. 
30 | 15" ).155 (3.94) | AHZ30H-ND 4.09 3.69 |5102161-7 14 apie A33162-ND 147 1.06 | 5103309-2 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
30y” |.155 (3.94) | AHZ30L-ND 419 3.78 | 5102162-7 He 2 = End Dimension Double Row - Right Angle Post 
15” |.110 (2.79) | AHR34H-ND. 3.39 3.06 |5102159-8 30 AQ7A71-NDt —3.42_——2.45 | 2-1761603-5 3] soy" | 585 (145) |ADSBOEND 5.73411 / 1041908 
34. | 30u” |.110 (2.79) | AHR34L-ND 3.59 3.24 |5102160-8 15u” | A33163-ND 147 1.06 | 5103308-3 yes 8) : - 
15p” |.155 (3.94) | AHZ34H-ND 4.54 4.09 )5102161-8 16 30” A33164-ND 1.62 1.17 | 5103309-3 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
30u” |.155 (3.94) | AHZ34L-ND 465 4.19 [5102162-8 30” A97472-NDt 3.64 2.61 | 2-1761603-6 End Dimension Double Row - Right Angle Post 
40 | 15h" [110 (2.78) [AHR40H-ND 3.89 3.51 [5102159-9 ‘sy SSTESTT Baar 907 St0aaOR RoHS Compliant 
30y'” |.110 (2.79) | AHR40L-ND 414 3.73 |5102160-9 Le fi j : : 30u” | 585 (14.9) | A31176-ND 3.60 2.59] 1761607-3 
T5u” |.110 (2.79) | AHR50H-ND 459 4.14 | 1-5102159-0 20 30p A33166-ND 2.36 1.70 | 5103309-5 10 o 
UY. : ; ‘ 30u” | .435 (11.0) | A31192-ND 3.71 2.66 | 1761609-3 
50 | 30u"|.110 (2.79) | AHR50L-ND 5.01 4.51 | 1-5102160-0 30 AQ7473-NDt 4.06 2.91 | 2-1761603-7 qa a0 1 585149) WRENN 405 2.91 1176160 
30,” |.155 (3.94) | AHZ50L-ND 5.55 5.00 | 1-5102162-0 15u” | A33167-ND 163. 148 | 5103308-6 "| 585 (14.9) 77 .05 2.91 | 1761607-5 
T5u” |.110 (2.79) | AHROH-ND. 8.37 7.54 | 1-5102159-1 26 30u” | Aa97474-NDt 4.70 3.37 | 2-1761603-9 16 | 30u” | 585(14.9) | A31178-ND 4.27 3.07 | 1761607-6 
60 | 30u" |.110 (2.79) | AHR6OL-ND 5.55 5.00 | 1-5102160-1 ." i i 5 7 : 
30u" [158 (3.04) | AHZ60LND Pat deo deta eet 30u" A97494-ND 278 1.99 | 5103309-6 20 304" 585 (14.9) | A31179-ND 4.74 3.40 | 1761607-7 
15" |.110 (2.79) | AHRG4H-ND 747673 11-5100159-2 15 A33168-ND 213 1.53 | 5103308-7 96 | 30H” | 585 (14.9) | A31180-ND 5.34 3.83 | 1761607-9 
64 | 30” |.110 (2.79) | AHR64L-ND 5.70 5.13 }1-5102160-2 34 30y” A33169-ND 3.19 2.29 | 5103309-7 30u” | 435 (11.0) | A81193-ND = 5.51 3.95 | 1761609-9 
30,” [.155 (3.94) | AHZ64L-ND 6.69 6.03 | 1-5102162-2 30p” | _A97475-ND¢ _—5.53__—3.97 | 3-1761603-1 34 | 30u" | 585 (14.9) | A31181-ND 6.25 4.49 | 1-1761607-1 
Headers with Short Latches 15p” A33170-ND 2.47 1.78 | 5103308-8 40 30y” | .585 (14.9) | A33190-ND 6.09 4.37 | 1-1761607-3 
94 | 15H” ].110 (2.79) | AHB24G-ND 10.69 9.63 ]499913-5 40 30u” | A33171-ND 3.39 2.43 | 5103309-8 30u" | .435 (11.0) | A31194-ND 7.23 5.19 | 1-1761609-3 
30u” |.110 (2.79) | AHB24K-ND 11.39 _10.26 | 499345-5 30) AQ7476-NDt 6.18 _4.44 | 3-1761603-3 so | Sou" | 585(149) [ASTI@2-ND 8.17 5.82] 1-1761607-5 
Headers with Short Latches — RoHS Compliant 15u” | A83172-ND 3.33 2.39 | 1-5103308-0 30u" | .435 (11.0) | A31195-ND 7.94 5.70] 1-1761609-5 
to. | 150" ]-110 (2.79) | AHB10H-ND 185 1.67 |5499913-1 50 30u” | A33173-ND 4.23 3.04 | 1-5103309-0 
30” |.110 (2.79) | AHB10L-ND 4.24 3.82 |5499345-1 30u” | A97477-NDt 7.43 5.33 | 3-1761603-5 
14_[15y" [.110 (2.79) [AHB14H-ND 2.55 2.30 | 5499913-2 - 5 : - 
16 | t5u [170 (2.79) |AHB{GH-ND 285 2.57 [5499913-3 60 | 15u" SIND 5.01 3.60 | 1-5103308-2 
20 | 15u [.110 (2.79) [AHB20H-ND 5.19 4.68 |5499913-4 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
24 | 15H |.110 (2.79) [AHB24H-ND 6.34 5.71 [5499913-5 High Temperature Housing with Board 
30” [.110 (2.79) | AHB24L-ND 6.77__ 6.10 | 5499345-5 Retention Feature} — RoHS Compliant 
26 | 15u" [.110 (2.79) [AHB26H-ND 429 3.87 [5499913-6 
30_ | 15u" [110 (2.79) [AHB30H-ND 8.62 7.76 | 5499913-7 10 15u" | A33175-ND 1.47 1.06 | 5104338-1 
34_[15u" [110 (2.79) [AHB34H-ND 5.34 4.81 [5499913-8 14 15u" | A97490-ND 197.142 | 5104338-2 
40. | Tou” |-110 (2.79) | AHB40H-ND 6.21 5.59 |5499913-9 a 
30u” |.110 (2.79) | AHB40L-ND 6.72 6.05 | 5499345-9 16 15y A97491-ND 1.92 1.38 | 5104338-3 
50_[30u" ET) AHB50L-ND 8.22 7.40 |1-5499345-0 20 15y” | A33176-ND 2.20 158 | 5104338-4 
60_| 15" [.110 (2.79) [AHB6OH-ND 73.59 12.24 | 1-5499913-1 2A 15u" | _A97492-ND 258 1.85 | 5104338-5 
Headers with Long Latches 7 
34 15 A33177-ND 3.36 2.41 | 5104338-7 
34 | 30u” .155 (3.94) [AHT34K-ND 11.34 9.43 | 102322-8 m7 _ reCrerE ao 995 10a 
Headers with Long Latches — RoHS Compliant ul “ - No. of | Contact | Latching 
15,” ].110 (2.79) | AHC10H-ND 1.85 1.67 |5499786-1 50 15y A97493-ND 4.01 2.88 | 5104338-9 Con- | Gold | Height | Digi-Key Price Each | AMP 
10 | 30u” |.110 (2.79) |AHC10L-ND 2.05 1.85 |5499141-1 tBlue +Gray tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1100 | Part No. 
14 15y” |.110 (2.79) | AHC14H-ND 2.55 2.30 | 5499786-2 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
300" 110 (279) |AHGTBLND $092.79 pbaogtat-3 Right-Angle a pee a teens 
"ye F a A 2 = “i = 7 = 
16 | 3ou” [155 (3.94) | AHTIGL-ND Tee -40 (81099003 Ce nos 20 | 30u" | 435 (11.0) [A26320-ND 5.01 3.60] 104313-4 
T5u" |.110 (2.79) | AHC2OH-ND 3.44 3.10 15499786-4 a ‘ Gam) ‘ . Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
20 | 30u" |.110 (2.79) | AHC20L-ND 436 3.93 |5499141-4 ee, ( ; End Dimension Double Row - Straight Post 
30u” |.155 (3.94) | AHT20L-ND 6.32 5.69 |5102322-4 ee Beat} i RoHS Compliant 
24 | 15u" [.110 (2.79) [AHC24H-ND 4714.24 [5499786-5 ; : to | 30u” 585 (14.9) | A31167-ND 3.49 2.51 1761606-3 
a io ae te 423 a7 0076 ‘ : 30u" | 435 (11.0) | A31183-ND 3.56 2.56 | 1761608-3 
"|. a - 74 4.27 |5499141- : z 
30n" | 155 (3.04) | AHT2BL-ND psa parties 14 | 30H" | 585 (14.9) | A31168-ND 3.90 2.80) 1761606-5 
30 | 30u” [.110 (2.79) |AHC30L-ND 12.63 11.37 [5499141-7 S0y" | 435 (11.0) MBSMTBSNER 3.97 2.85 1761608-5 
15" |.110 (2.79) | AHC34H-ND 534 481 15409786-8 16 | 30u" | 585 (14.9) | A31169-ND 4.10 2.94] 1761606-6 
34 | 30” |.110 (2.79) | AHC34L-ND 5.82 5.24 |5499141-8 30y" | 435 (11.0) | A31185-ND_ 4.18 3.00 | 1761608-6 
30,” |.155 (3.94) | AHT34L-ND 8.85 7.97 |5102322-8 9 | 30u” | 585 (14.9) | A31170-ND 4.52 3.25] 1761606-7 
40 | 19H" [110 (2.79) | AHC40H-ND 6.18 5.57 |5499786-9 30u” | 435 (11.0) | A31186-ND 4.61 3.31 | 1761608-7 
30u” |.110 (2.79) | AHC40L-ND 6.72__ 6.05 |5499141-9 Contact 6 | 30u” | 585 (14.9) | ABT171-ND 5.06 3.63] 1761606-9 
50 Pt aioe AoE a ais Meat No. of | Gold |Digi-Key Price Each | AMP 30u” | 435 (11.0) | A31187-ND 5.21 3.74| 1761608-9 
bt : d E a9 | T - Contacts | Plating | Part No. (] 100 | Part No. ” z z : 
bp | Tou |-110 (2.79) | AHCEOH-ND 73.68 12.32 | 1-5499786-1 SHAS aang Lae Bs hares aq | 30" | 56 ee PEMD 5.58 4.22) 1-1761606-1 
30,” [.110 (2.79) | AHC6OL-ND 9.60 8.64 | 1-5499141-1 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension Hf ! 2 i 
gq | 15H" |.110 (2.79) | AHC64H-ND 9.12 8.21 | 1-5499786-2 Double Row - Right-Angle Post — RoHS Compliant 40 | 30u" | 585 (14.9) | A31173-ND 6.66 4.78) 1-1761606-3 
30u” |.110 (2.79) | AHC64L-ND 15.81 14.23 | 1-5499141-2 Tey" AgB179-ND tos: 7651093104 30u” | 435 (11.0) | A31189-ND_ 6.79 4.87 | 1-1761608-3 
Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 10 30" |A33180-ND 144 ‘32 51033111 50 30py" | .585 (14.9) | A31174-ND = 7.65 5.49 | 1-1761606-5 
RoHS Compliant H : ; 30” | 435 (11.0) | A31190-ND 7.79 5.59 | 1-1761608-5 
Pp 
Short ALSNOT-ND 73/2 70031241 3p" _[A97478-NDt 3.67 2.63 | 2-1761605-3 0 | 30u” | -585(14.9) | ASTI75-ND 8.64 6.20] 1-1761606-6 
Long w/o Push Tabs _| ALLNO1-ND 75/2 102320-1 14 | 15y" [A33181-ND 1.35.97 | 5103310-2 30u” | 435 (11.0) | A31191-ND 8.80 6.31 | 1-1761608-6 
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D-Subminiature 
Connectors 


Backshell 


Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded 
Order strain reliefs separately. 


Plug Receptacle 


Physical Specifications: 

* Contact Material: Beryllium copper plating 

* Underplate: 50” nickel, QQ-N-290, Class 2 

¢ Wiping Area: 30y” gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C 

* Shell Material: Steel 

¢ Plating: Tin 

* Strain Relief Material: Stainless steel, .016” (.41mm) thick 
* Marking: 3M logo and contact position number 


Electrical Specifications: 

* Current Rating: 1A 

¢ Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC 

¢ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level 
Environmental Specifications: 

* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 

¢ UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


No. of] Dimensions — Inch (mm) | Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 | PartNo. 


Plugs with flange, thru-hole style, Male 
9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MMRO9K-ND 5.01 42.18 | 8209-6000 
15 | 1.31 (33.27) | 1.00 (25.40)|MMR15K-ND 5.70 47.95 | 8215-6000 
25 | 1.85 (46.99) | 1.54 (39.12) |MMR25K-ND 6.47 54.43 | 8225-6000 
37 | 2.50 (63.50) | 2.18 (55.37) |MMR37K-ND 8.36 70.35 | 8237-6000 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male 
9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MMLOSK-ND 5.20 43.75 | 8209-6003 
15 | 1.31 (33.27) | 1.00 (25.40)|MML15K-ND 6.82 57.40 | 8215-6003 
25 | 1.85 (46.99) | 1.54 (39.12) |MML25K-ND 7.36 61.95 | 8225-6003 
37 | 2.50 (63.50) | 2.18 (55.37) |MML87K-ND 9.13 76.83 | 8237-6003 
50 | 2.40 (60.96) |2.074 (52.68))MML50K-ND 20.03 168.53 | 8250-6005 
Receptacles with flange, thru-hole style, Female 

9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MFROSK-ND 4.28 — 36.05 | 8309-6000 
15 | 1.31 (33.27) | .97 (24.64) |MFRISK-ND 4.91 41.30 | 8315-6000 
25 | 1.85 (46.99) | 1.51 (38.35) |MFR25K-ND 6.57 55.30 | 8325-6000 
37 | 2.50 (63.50) | 2.16 (54.86) |MFR37K-ND 8.49 71.40 | 8337-6000 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female 

9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MFLO9K-ND 5.32 44.80 | 8309-6003 
15 | 1.31 (33.27) | .97 (24.64) |MFLISK-ND 7.03 59.15 | 8315-6003 
25 | 1.85 (46.99) | 1.51 (38.35) |MFL25K-ND 7.47 62.83 | 8325-6003 
37. | 2.50 (63.50) | 2.16 (54.86) |MFL37K-ND 9.13 76.83 | 8337-6003 
50 | 2.40 (60.96) |2.068 (52.53)} MFLS0K-ND 20.03 168.53 | 8350-6005 
Backshells 


9 — — MDBFO9-ND 3.76 31.68 | 3485-2100F 
15 — — MDBFI5-ND 3.76 31.68 | 3485-2200F 
25 _ - MDBF25-ND 3.76 31.68 | 3485-2300F 
37 - _ MDBF37-ND 4.39 36.93 | 3485-2400F 
50 _ — MDBF50-ND 3.70 31.15 | 3485-2500F 
Strain Relief 
9 — _ MDSRO9-ND 25 = 2.10 | 3448-8D09A 
15 - — MDSR15-ND 87 ~—7.35 | 3448-8D15A 
25 - — MDSR25-ND 33 2.80 | 3448-8D25A 
37 od - MDSR37-ND 33 2.80 | 3448-8D37A 
50 — — MDSR50-ND .75 — 6.30 | 3448-8D50A 


D-Sub Cable Assemblies 


Single Ended 
Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 

No. of Length | Rib- 

Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish (Meters) | Cable} Part No. 1 10 
Au 30u”|} 6 (1.83) | MC | M7PXK-O906R-ND 11.60 101.73 

P Au 30u”| 6 (1.83) | GR | M7PXK-O906J-ND 10.13 88.81 

Au 30u" | 10 (3.05) | MC | M7PXK-O910R-ND 13.85 121.49 
Au 30y” |} 10 (3.05) | GR | M7PXK-0910J-ND 11.40 99.94 


No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. i 10 
Au30u"} 6 (1.83) | MC | M7PXK-1506R-ND 14.83 130.05 
Au 30u"] 6 (1.83) GR | M7PXK-1506J-ND 12.18 106.80 
15 Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PXK-1510R-ND 18.43 161.65 
Au 30u”] 10 (3.05) | GR | M7PXK-1510J-ND 14.01 122.89 
Au 30u”| 6 (1.83) | MC | M7PXK-2506R-ND 19.41 170.22 
Au 30u"} 6 (1.83) GR | M7PXK-2506J-ND 15.10 132.43 
25 Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PXK-2510R-ND 25.27 221.58 
Au 30u”| 10 (3.05) | GR | M7PXK-2510J-ND 18.09 158.59 
Au 30u”| 6 (1.83) | MC | M7PXK-3706R-ND 26.09 228.75 
Au 30u"] 6 (1.83) GR | M7PXK-3706J-ND 19.95 174.98 
ot Au 30u”] 10 (3.05) | MC | M7PXK-3710R-ND 34.42 301.82 
Au 30u”} 10(3.05) | GR | M7PXK-3710J-ND 24.20 212.21 


Also available in the following configurations: 

M7NXK-IO000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7VXK-OLDIOOC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Single Ended 
Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Metal shell with strain relief shown. 


No. of| Length Rib- 
Con-| Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts| Finish | (Meters) | Cable) Part No. 1 10 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-0906R-ND 10.46 91.76 
Au 30u”} 6 (1.83) GR | M7SXK-0906J-ND 8.99 78.83 
Au 30u"} 10(3.05) | MC | M7SXK-O910R-ND 12.72 111.51 
Au 30u"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-0910J-ND 10.26 89.97 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-1506R-ND 13.60 119.22 
Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7SXK-1506J-ND 10.94 95.97 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7SXK-1510R-ND 17.20 150.82 
Au 30u"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-1510J-ND 12.78 112.06 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-2506R-ND 19.57 171.65 
Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7SXK-2506J-ND 15.26 133.86 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7SXK-2510R-ND 25.43 223.00 
Au 30u"| 10(3.05) | GR | M7SXK-2510J-ND 18.25 160.02 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-3706R-ND 26.28 230.46 


No. of Length Rib- 
Con-| Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) | Cable | Part No. 1 10 


Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PPK-3706R-ND 39.67 347.88 
37 Au 30u" | 6 (1.83) | GR |M7PPK-3706J-ND 33.54 294.11 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PPK-3710R-ND 48.00 420.95 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_|M7PPK-3710J-ND 37.78 331.34 


Also available in the following configurations: 


M7NNK-CJQ0000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7VVK-CO0A104-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet hbon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
Au 30y"| 6 (1.83) | MC | M7SSK-O906R-ND 17.55 153.89 
9 Au 30u" | 6 (1.83) | GR | M7SSK-O906J-ND 16.07 140.96 
Au 30u” | 10(3.05) | MC | M7SSK-0910R-ND 19.80 173.64 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 17.34 152.10 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC | M7SSK-1506R-ND 21.79 191.04 
15 Au 30p"| 6 (1.83) | GR | M7SSK-1506J-ND 19.13 167.79 
Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7SSK-1510R-ND 25.39 222.64 
Au 30u" | 10(3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 20.97 183.88 
Au 30p" | 6 (1.83) | MC | M7SSK-2506R-ND 30.36 266.27 
6 Au 30u"| 6 (1.83) | GR | M7SSK-2506J-ND 26.05 228.48 
Au 30u” | 10(3.05) | MC | M7SSK-2510R-ND 36.22 317.62 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 29.04 254.64 
Au 30u" | 6 (1.83) | MC | M7SSK-3706R-ND 40.06 351.30 
47 Au 30p" | 6 (1.83) | GR | M7SSK-3706J-ND 33.93 297.53 
Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7SSK-3710R-ND 48.39 424.37 
Au 30p" | 10(3.05) | GR | M7SSK-3710J-ND 38.17 334.76 


Also available in the following configurations: 

M700kK-LJI000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7WWK-LIOILIOIA-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


Au 30u"| 6 (1.83) GR | M7SXK-3706J-ND 20.15 176.69 : ‘ 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7SXK-3710R-ND 34.61 303.53 jisevenalaan iamailaren 3M 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7SXK-3710J-ND 24.39 213.92 i a 
‘ P : ; ‘ No. of Length Rib- 
Also available in the following configurations: Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
M70XK-LIDOIMIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. if 10 
M7WXK-DICIDOIO-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and Au 30u”) 6 (1.83) Mc | M7PSK-0906R-ND 18.69 163.86 
Strain Relief  [Au30H"| 6(1.83) | GR | M7PSK-0906J-ND 17.21 150.04 
Call for complete part number and pricing! Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PSK-0910R-ND 20.94 183.62 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-0910J-ND 18.48 162.07 
Au 30u"|} 6 (1.83) | MC | M7PSK-1506R-ND 23.02 201.87 
Male to Male 15 Au 30u"| 6 (1.83) GR | M7PSK-1506J-ND 20.37 178.62 
Au 30u"} 10 (3.05) | MC | M7PSK-1510R-ND 26.62 233.47 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-1510J-ND 22.20 194.71 
Au 30u”} 6 (1.83) | MC | M7PSK-2506R-ND 30.20 264.84 
95 Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7PSK-2506J-ND 25.89 227.05 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 36.06 316.20 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 28.88 253.21 
Metal shell with strain relief shown. 3M Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7PSK-3706R-ND 39.87 349.59 
No.of Length Rib- a7 Au 30u" 6 (1.83) GR | M7PSK-3706J-ND 33.73 295.82 
Corel conn Estill bong? DintKey Pricing Au 30y"| 103.05) | MC | M7PSK-3710R-ND 48.20 422.66 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Au 30u" |} 10(3.05) | GR | M7PSK-3710J-ND 37.98 333.05 


Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30" 
Au 30" 
Au 30p”" 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 


6 (1.83) | MC 
6(1.83) | GR 
10 (3.05) | MC 
10 (3.05) | GR 
6(1.83) | MC 
6(1.83) | GR 
40 (3.05) | MC 
10 (3.05) | GR 
6(1.83) | MC 
6(1.83) | GR 
40 (3.05) | MC 
10 (3.05) | GR 


M7PPK-0906R-ND 19.82 173.84 
M7PPK-0906J-ND 18.35 160.91 
M7PPK-0910R-ND 22.08 193.59 
M7PPK-0910J-ND 19.62 172.05 
M7PPK-1506R-ND 24.26 212.70 
M7PPK-1506J-ND 21.60 189.45 
M7PPK-1510R-ND 27.86 244.30 
M7PPK-1510J-ND 23.44 205.54 
M7PPK-2506R-ND 30.04 263.42 
M7PPK-2506J-ND 25.73 225.63 
M7PPK-2510R-ND 35.90 314.77 
M7PPK-2510J-ND 28.71 251.79 


Also available in the following configurations: 

M7NOK-CJQ0000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7VWK-QUODOO-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Style Ribbon Cable 
710 (D-Sub) H R=Multi-color 
Conn. Finish 7 = J°Gray 
G= Gold <15p Length (Use “Feet” only.) 
K = Gold >15,: Gold- Copper L 
beryllium pin plating | L__{No. Of Contacts 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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.100” x .100” No.of | Dim.A Digi-Key Pricing [3M No. of[ Dimension -Inch (mm) [Digi-Key Pricing | 3M 
(Contacts | Inch (mm) Part No. al 10 | Part No. Cont. A B Part No. 1 10 | Part No. 
(2.54mm x 2.54mm) 891 Series, with Center Bump - 30” Gold 16 | 1.50 (38.10) | 1.20 (30.48) |MPKi6K-ND 4.64 39.03 4616-6001 
Socket Connectors 10 68 (17.3) ]MKC10A-ND 1.09 8.84 ] 89110-0101 20 | 1.70 (43.18) | 1.40 (35.56) |MPK20K-ND 5.41 45.50 | 4620-6001 
, Hh 14 88 (22.4) | MKC14A-ND 1.12 9.12 | 89114-0101 24 | 1.90 (48.26) | 1.60 (40.64) |MPK24K-ND 5.95 50.05 | 4624-6001 
Wire Accommodation: 26, 28, 30AWG 16 .98 (24.9) | MKC16A-ND 1.16 9.41 | 89116-0101 26 | 2.00 (50.80) | 1.70 (43.18) |MPK26K-ND 6.16 51.80 | 4626-6001 
solid or stranded. 20 | 1.18(30.0) | MKC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0101 30 | 2.20 (55.88) | 1.90 (48.26) |MPK30K-ND 6.76 56.88 | 4630-6001 
Physical Specifications: « Insulation 24 | 1.38 (35.1) | MKC24A-ND 1.65 13.40 | 89124-0101 34 | 2.40 (60.96) | 2.10 (53.34) |MPK34K-ND 7.63 64.23 | 4634-6001 
Material: Glass reinforced polyester 26 1.48 (37.6) MKC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0101 36 | 2.50 (63.50) | 2.20 (55.88) |MPK36K-ND 8.07 —_ 67.90 | 4636-6001 
* Flammability Rating: UL94V-0 30 | 1.68 (42.7) | MKC30A-ND 1.61 13.11 |89130-0101 40 | 2.70 (68.58) | 2.40 (60.96) |MPK40K-ND 8.47 71.23 | 4640-6001 
* Color: Gray * Contact Material: 34 | 1.88 (47.8) | MKC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0101 50 | 3.20 (81.28) | 2.90 (73.66) |MPK50K-ND 9.17 77.18 | 4650-6001 
Beryllium copper * Plating: 30” gold ; 40 | 2.18(55.4) | MKC40A-ND 2.17 17.67 |89140-0101 60 | 3.70 (93.98) | 3.40 (86.36) |MPK60K-ND 10.82 91.00 4660-6001 
* Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG 50 | 2.68(68.1) | MKCS5OA-ND 2.35 19.10 |89150-0101 64 | 3.90 (99.06) | 3.60 (91.44) |MPK64K-ND 11.54 97.13 | 4664-6001 
solid * Marking: 3M logo, part identification number and orientation 60 3.18 (80.8) MKC60A-ND 2.42 19.67 |89160-0101 5 5 
triangle Electrical Specifications: * Current Rating: 1A « Insulation 891 Series Strain Reliefs Strain Reliefs 
Resistance: >1x10°Q @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS 70 = MKSR10-ND 32 2.57 13448-89110 10 — — MPSR10-ND 58 4.90 | 3448-4610 
@ sea level Environmental Specifications: * Temperature Rating: 14 a MKSR14-ND 30 257 3448-89114 14 — — MPSR14-ND 1.52 12.78 | 3448-4614 
-55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 : : 16 — — MPSR16-ND 87 — 7.35 | 3448-4616 
16 _ MKSR16-ND —-.32.-—Ss-2.57 | 3448-89116 7 MSR] «ao 7 33 | a44g-4n00 
7 rane I = - ; 57 -89 _ am ; : ; 5 
No. of | Dim.A Digi-Key Pricing 3M By ESE ND Be ane |e ae eeled 24 - - MPSR24-ND 1.48 12.43 | 3448-4624 
Contacts] _Inch(mm) | Part No. 1 10__| PartNo. 24 = MKSR24-ND 493.99 | 3448-89124 6 MPSR26-ND 89 7.53 | 3448-4626 
Polarizing Slots (Open End) 26 _ MKSR26-ND .32.-—S.2.57 | 3448-89126 30 7 = MPSR30-ND 83  700| 3448-480 
10 ] .68(1727) | MSC10K-ND 2.00 16.80 | 3473-6000 30 = MKSR30-ND = 493.99 | 3448-89130 34 _ —  |wpsr34-nD 94-788 | 3448-4634 
14 | .88 (22.35) | MSC14K-ND 2.41 20.30 | 3385-6000 34 = MKSR34-ND 322.57 | 3448-89134 36 = — — |mpsr3é-ND 345 29:05 | 3448-4636 
16 | 98 (24.89) | MSC16K-ND 264 22.23 | 3452-6000 40 = MKSR40-ND 322.57 | 3448-89140 40 _ —  |wpsrao-nD 96 8:05 | 3448-4640 
20 | 1.18 (29.97) | MSC20K-ND 291 24.50 | 3421-6000 50 = MKSRSO-ND = 322.57 | 3448-89150 50 = —  |wpsrso-np 69 578 | 3448-4650 
24 | 1.38 (35.05) | MSC24K-ND 3.49 29.40 | 3626-6000 60 —__JAMKSREO:NDY _46__3.71 |3448-89160 60 = —  |Mpsréo-No 156 1313 | 3448-4660 
26 | 1.48 (37.59) | MSC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6000 NEW! D89 Series, without Center Bump - 10p”Gold 64 = 7 MPSRE4.ND 102 258 | 3448-4864 
30 | 1.68 (42.67) | MSC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6000 — RoHS Compliant NEW! : ! : 
34 | 1.88 (47.75) | MSC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6000 10 68 (17.3) | MSC10E-ND 40 3.33 [D89110-0031HK Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND  .29/2 1.23 | 3505-16 
40 | 2.18 (55.37) | MSC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6000 14 88 (22.4) | MSC14E-ND 56 4.73 |D89114-0031HK Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND .33/2 1.40 | 3505-17 
50 | 2.68 (68.07) | MSC5OK-ND 7.20 60.55 | 3425-6000 16 .98 (24.9) | MSCIGE-ND 54 4.55 | D89116-0031HK 
60_| 3.18 (80.77) | MSC6OK-ND 8.92 75.08 | 3334-6000 20 | 1.18(30.0) | MSC20E-ND 56 4.73 |D89120-0031HK 
Center-Bumped Polarizing (Open End) 24 1.38 (35.1) MSC24E-ND 58 4.90 | D89124-0031HK 100” (2 54mm) 
10 | .68(17.27) | MKCIOK-ND 2.00 16.80 | 3473-6600 26 | 1.48 (37.6) | MSC26E-ND 58 — 4.90 |D89126-0031HK ‘ s 
14 | .88 (22.35) | MKC14K-ND 2.41 — 20.30 | 3385-6600 30 | 1.68 (42.7) | MSC30E-ND 64 _—‘5.43 | D89130-0031HK Card Edge Connectors 
16 | .98(24.89) | MKCI6K-ND 2.64 22.23 | 3452-6600 34 | 1.88 (47.8) | MSC34E-ND 736.13 |D89134-0031HK 
20 | 1.18 (29.97) | MKC20K-ND 291 24.50 | 3421-6600 40 | 2.18(55.4) | MSC40E-ND 85 ~—7.18 |D89140-0031HK 
24 | 1.38 (35.05) | MKC24K-ND 3.49 29.40 | 3626-6600 50__| 2.68(68.1) | MSC50E-ND 1.06 8.93 |D89150-0031HK 
26 | 1.48 (37.59) | MKC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6600 NEW! D89 Series, with Center Bump - 10p” Gold 
30 | 1.68 (42.67) | MKC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6600 — RoHS Compliant NEW! 
34 | 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6600 r fi 
to | aiseesn Mae fc6 cass | orirenno osc) a 2 Spero | i 
50 | 2.68 (68.07) | MKC50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6600 16 98 (249) | MKC16E-ND 54 4°55 |D89116-0131HK (18.03), aiilled 
60 3.18 (80.77) beer 2 oe 7.00 396000 20 | 1.18(30.0) | MKC20E-ND 56 4.73 | D89120-0131HK ia Mounting 
ia S727) GEREN f oss = m a 700 24 1.38 (35.1) | MKC24E-ND 58 4.90 |D89124-0131HK (11.18) Flanges 
: : : . / i 26 | 1.48 (37.6) | MKC26E-ND 58 4.90 |D89126-0131HK 
14 | .88(22.35) | MSD14K-ND 2.66 22.40 | 3385-7600 sare} i 
30 | 1.68 (42.7) | MKC30E-ND 64 — 5.43 |D89130-0131HK 
16 | .98(24.89) | MSDI6K-ND 2.79 23.45 | 3452-7600 | i 
34 | 1.88 (47.8) | MKC34E-ND .73_—«6.13_|D89134-0131HK 
20 | 1.18(29.97) | MSD20K-ND 3.06 25.73 | 3421-7600 : f 
40 | 2.18(55.4) | MKC40E-ND 85 _—7.18 |D89140-0131HK 
24 | 1.38 (35.05) | MSD24K-ND 3.66 30.80 | 3626-7600 i i 
50 | 2.68(68.1) | MKC50E-ND 1.06 _ 8.93 |D89150-0131HK 
26 | 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.97 33.43 | 3399-7600 NEW? D89 Series Strain Rellots NEW! 
30 | 1.68 (42.67) | MSD30K-ND 4.56 38.33 | 3419-7600 - - 
34 | 1.88 (47.75) | MSD34K-ND 5.12 43.05 | 3414-7600 10 = MESRIO-ND = 191.58 | D3448-89110 ’ 
40 | 2.18 (55.37) | MSD40K-ND 6.01 50.58 | 3417-7600 14 = MESHUNoy §=6-19 1.58 | 09448-89114 (18.03) Slotted 
50 | 2.68 (68.07) | MSDSOK-ND 7.49 63.00 | 3425-7600 16 _ MESRI6-ND = 191.58 | 03448-89116 ; Mounting 
60__| 3.18 (80.77) | MSD60K-ND 9.26 __77.88_| 3334-7600 20 _ MESR20-ND == .19 1.58 | 03448-89120 ee Flanges 
Cable Strain Relief/Stabilizer Be = Late - ies Tudo astae (8) 
10 = MSSR10-ND 25 2.10 | 3448-3010 = H : : x i ifications: « i ial: i 
= f i 30 _ MESR30-ND ‘49 158 | 3448-89130 Physical Specifications: Insulation Material Glass ae 
14 MSSR14-ND 25 2.10 | 3448-3014 polyester (PBT) »* Flammability Rating: UL94V-0 » Color: Gray 
— i f 34 _ MESR34-ND 191.58 | 03448-89134 2 : bhatt iets 
16 MSSR16-ND 25 2.10 | 3448-3016 * Contact Material: Beryllium copper » Plating: 30u” gold » Marking 
20 = MSSR20-ND 25 2.10 | 3448-3020 ea _ Hiss a 188. | Dem ea lo 3M logo and part identification number ; : 
= . 50 _ MESR50-ND 191.58 | 03448-89150 
a _ MSR 3 a a eaee Electrical Specifications: * Current Rating: 1A Insulation 
30 = MSSR30-ND ‘46 3.85 3448-3030 Resistance: >1x10°0 @ 500VDC_ ~»* Withstanding Voltage: 
34 a MSSR34-ND 252.10. | 3448-3034 100” x .100” 1000VRMS @ sea level 
40 _ MSSR40-ND 25 2.10 | 3448-3040 . 2 Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 
a - Me seb a 210 S448-4080 (2.54mm x 2.54mm) 105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 + Wire 
— A 27 : 5 Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 
Plug Connectors 30AWG solid 
Order strain reliefs separately. 
Rol: 
aM Boks No. of| Dimension -Inch(mm) | Digi-Key Pricing 3M 
891 Series and D89 Series Sorts ase wai “i an ae a is [art Ms 
” ” fi rile lounting Flanges 
-100” x .100”(2.54mm x 2.54mm) 10 | 1.40 (35.56) | .612 (15.54) | MCF10K-ND 5.10 42.88 | 3358-0000 
Socket Connectors 16 | 1.70 (43.18) | .912 (23.16) |MCF16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0000 
Seen te 20 | 1.90 (48.26) |1.112 (28.24)| MCF20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0000 
These: hon quailty, standard:per- 26 | 2.20 (55.88) |1.412 (35.86) MCF26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0000 
applied assembly costs without 34 | 2.60 (66.04) |1.812 (46.02)| MCF34K-ND 8.57 72.10 | 3463-0000 
sacrificing reliability. These inter- Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass reinforced 40 | 2.90 (73.66) }2.112 (53.64) | MCF40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0000 
connects also offer the quality and polyester (PBT) »* Flammability Rating: UL94V-0 »¢ Color: Gray 50 | 3.40 (86.36) /2.612 (66.34) | MCF50K-ND 11.67 98.18 | 3415-0000 
reliability you’d expect from 3M. * Contact Material: Flat Cable Connectors: Beryllium copper 60 | 3.90 (99.06) |3.112 (79.04)} MCF60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0000 
They have been engineered witha * Latch Eject Headers: Copper alloy * Plating: 30” gold * Wire 64 {4.10 (104.14)]3.312 (84.12) | MCF64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0000 
“systems” approach that has a positive impact on your process Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid Without Flanges 
and product costs. Physical Specifications: * Insulation Material: Electrical Specifications: * Current Rating: 1A» Insulation 
Glass reinforced polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 | Resistance: >1x10° @ 500VDC « Withstanding Voltage: 1000VRMS 10 | .96 (24.38) | 612 (15.54) MGEIOK:ND) 5.10 42.88 | 3358-0001 
* Marking: Molded Figures: 3M logo and orientation triangle » Pins: @ sea level Environmental Specifications: « Temperature Rating: 16 | 1.26 (32.00) | .912 (23.16) | MCE16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0001 
Phosphor bronze »* Wire Accommodation: 26AWG and 28AWG -55°C ~ 105°C ° UL File No.: E68080: CSA File No.: LR-40971 ° 20 | 1.46 (37.08) |1.112 (28.24)| MCE20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0001 
stranded 891 Series * Color: Gray * Contact Plating: Wipe Area: ~ : “ 26 | 1.76 (44.70) |1.412 (35.86)| MCE26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0001 
30p" gold * Underplate: 501" nickel, QQ-N-290, Class 2 D89 Series No. of| Dimension —Inch (mm) _ Digi-Key Pricing 3M 34 | 2.16 (54.86) |1.812 (46.02)| MCES4K-ND 8.57 72.10 | 3463-0001 
* Color: Black * Contact Plating: Wipe area: 10y” gold * Underplate: Cont. A B Part No 1 10 | Part No 40 | 2.46 (62.48) |2.112 (53.64)| MCE40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0001 
50u” nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 1A = = 50 | 2.96 (75.18) )2.612 (66.34)| MCESOK-ND 11.67 98.18 | 3415-0001 
* Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC * Withstanding Voltage: With Slotted Mounting Flanges : : ‘ : ‘ . 
é Pl sicloaie ‘ 60 | 3.46 (87.88) |3.112 (79.04)| MCEGOK-ND 13.48 113.40 | 3666-0001 
1000VAMS @ Sea Level Environmental Specifications: * Operating 10 ] 1.20 (30.48) | .90 (22.86) |MPL1OK-ND 2.95 24.85] 4610-6050 64 | 3.66 (92.96) [3.312 (84.12) MCEG4K-ND 13.12 110.43 | 3403-0001 
Temperature: -55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080 14 | 1.40 (35.56) | 1.10 (27.94) |MPL14K-ND 4.10 34.48 | 4674-6000 With Slotted Mounting Flanges 
- — — 16 | 1.50 (38.10) | 1.20 (30.48) |MPLIGK-ND 4.64 39.03 | 4616-6000 
pee: of Ale nae Aa bd A 20 | 1.70 (43.18) | 1.40 (35.56) |MPL20K-ND 5.41. 45.50 4620-6000 10 |1.30 (33.02) | .612 (15.54) |MCS1OK-ND 5.10 42.88 | 3358-0002 
onfacts lnehi(mm) as /REan No: antiNo: 24 | 1.90 (48.26) | 1.60 (40.64) |MPL24K-ND 5.95 50.05 | 4624-6000 16 | 1.60 (40.64) | .912 (23.16) | MCS16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0002 
891 Series, without Center Bump - 30p” Gold 26 | 2.00 (50.80) | 1.70 (43.18) |MPL26K-ND 6.16 51.80 4626-6000 20 | 1.80 (45.72) |1.112 (28.24) MCS20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0002 
10 68 (17.3) ]MSC10A-ND 1.09 8.84 [89110-0001 30 | 2.20 (55.88) | 1.90 (48.26) |MPL3OK-ND 6.76 56.88 | 4630-6000 26 | 2.10 (53.34) |1.412 (35.86)| MCS26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0002 
14 88 (22.4) | MSCI4A-ND 1.12 9.12 | 89114-0001 34 | 2.40 (60.96) | 2.10 (53.34) |MPL34K-ND 7.63 64.23 | 4634-6000 34 | 2.50 (63.50) |1.812 (46.02) MCS34K-ND 8.57 72.10 | 3463-0002 
16 .98 (24.9) MSC16A-ND 116 9.41 |89116-0001 36 | 2.50 (63.50) | 2.20 (55.88) |MPL36K-ND 8.07 _ 67.90 | 4636-6000 40 | 2.80 (71.12) |2.112 (53.64) | MCS40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0002 
20 | 1.18(30.0) | MSC20A-ND 1.26 10.26 /89120-0001 40 | 2.70 (68.58) | 2.40 (60.96) |MPL40K-ND 8.47 71.23 4640-6000 50 | 3.30 (83.82) |2.612 (66.34)| MCSSOK-ND 11.67 98.18 | 3415-0002 
24 | 1.38(35.1) | MSC24A-ND 1.86 15.11 /89124-0001 50 | 3.20 (81.28) | 2.90 (73.66) |MPL50K-ND 9.17 77.18 | 4650-6000 60 | 3.80 (96.52) |3.112 (79.04)| MCSGOK-ND 13.48 113.40 | 3666-0002 
a ee) Nee tye reaoanes 60 | 3.70 (93.98) | 3.40 (86.36) |MPL6OK-ND 10.82 91.00 4660-6000 64 |4.00 (101.60)|3.312 (84.12) | MCS64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0002 
_ beep MCCANN Vor toy leove-oet 64 | 3.90 (99.06) 4.60 (91.44) MRUBAKGND 11.54 97.13 | 4664-6000 Strain Reliefs 
40 | 218(55.4) | MSC40A-ND 2.17. 17.67 [89140-0001 Without Mounting Flanges 10 = = MCSR10-ND 2.43 20.48 | 3448-52 
50 | 2.68(68.1) | MSC50A-ND 2.35 19.10 /89150-0001 10 | 1.20 (30.48) | .90 (22.86) [MPK10K-ND 2.95 24.85 | 4610-6051 16 = - MCSR16-ND 2.81 23.63 | 3448-53 
60 | 3.18(80.8) | MSC60A-ND 2.42 19.67 [89160-0001 14 | 1.40 (35.56) | 1.10 (27.94) [MPK14K-ND 4.10 34.48 | 4614-6001 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M _ -100” (2.54mm) 


Socket to Socket Connector 


No. of Rib- 
Card Edge Connectors (Cont.) Con-| Conn. | Length | bon*| Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In(cm) | Cable) Part No. 1 10 
No. of|_ Dimension Inch (mm) _| Digi-Key Pricing | 3M gq | Au 30u"| 40.(101.60)) TW | MIAXK-3440K-ND 16.52 144.85 
Cont. A B Part No. 1 10__| Part No Au 15y”| 40 (101.60)| TW | M1AXA-3440K-ND 10.34 90.70 
20 = = MCSR20-ND 2.00 16.80 | 3448-54 ag | AU 80u"| 40 (101.60)) TW | MIAXK-4040K-ND 19.41 170.24 
sa = = Hrs as ee ae Au 15y”| 40 (101.60)| TW | M1AXA-4040K-ND 12.43 108.96 
| os So MReRaRAD See oooe [adanee 5 | Au30u"| 40 (101.60)/ TW | MIAXK-SO40K-ND 2426 212.72 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
50 = = MCSR50-ND 210 1768 | 3449-58 5 Au 15" | 40 (101.60)| TW | M1AXA-5040K-ND 15.19 133.21 Socket connector without strain relief shown. 3M 
60 _ - MCSR60-ND 5.41 45.50 | 3448-31 go | Au 30u") 40.(101.60)) TW | MIAXK-6040K-ND 29.56 259.20 _ 
64 = = MCSR64-ND 3.45 29.05 | 3448-59 Au 15u"| 40 (101.60)| TW | M1AXA-G040K-ND 17.86 156.60 Nasai Bi 7 
Con-| Conn. Length | bon*| Digi-Key Pricing 
Also available in the following configurations: iacts) AE IDEsiog [inch (cm) | Gable aeriNo: i uy 
Termination Jumpers M1BX(1-CIL40K-ND — Standard Open End with Strain Relief Au 30H") 6 (15.24) | MC) M3AAK-1006R-ND 6.52 57.19 
i P M1CXC-COC40K-ND — Standard Open End with Polarizing Key jo | Aut5u") 6 (15.24) | MC) M3AAA-1006R-ND 2.30 20.14 
Single Ended Socket Connector M1DXC-CICM0K-ND — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief ne oy a a a Nee Oe a ee 
M1TXK-LILI40K-ND — Standard Closed End with Polarizing Key Ai on 18 (45 72) MC | MSAAK-1018R-ND 708 62.13 
M1UXK-CJL140K-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief + Aut5u"| 18 (45.72) Mc | M3AAA-1018R-ND 286 25.08 
Call for complete part number and pricing! Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-1018J-ND 6.72 58.90 
Socket connector without strain relief shown. Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1018J-ND 2.49 21.85 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 30u"| 36 (91.44) MC | M3AAK-1036R-ND 7.93 69.53 
Plug Connector Single Ended jo | Aut5u"| 36 (91.44) | MC | M3AAA-1036R-ND 3.70 32.48 
No. of Rib- Au 30u"| 36 (91.44)| GR | M3AAK-1036J-ND 7.19 63.07 
Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 15" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-1036J-ND 2.97 26.02 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-1406R-ND 7.93 69.58 
Au 15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1406R-ND 2.47 21.70 
Au 30u") 36 (91.44) | MC ]MTAXK-1036R-ND 4.81 42.17 14 | au zou") 6(15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND 7.74 67.88 
10 i ie . Tae Hi eet in 7 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1406J-ND 2.28 20.00 
saree : gece : : *MC = 3M Multi-Color, GR = 3MG Au 30u"| 18 (45.72)| MC | M3AAK-1418R-ND 872 76.49 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-1036J-ND 1.96 17.19 : ied as a heen iB tdeeo} MC | M3AAA4418R-ND 326 2864 
7 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 3M 14 U Toy (45.72) é 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1436R-ND 6.14 53.80 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1418J-ND 8.14 71.40 
44 | Au 18u" | 96 (91.44) | MC )MIAXA-1436R-ND 3.41 29.86 No. of Rib- Au 15u"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1418J-ND 2.68 23.52 
Au 30p" ) 36 (91.44) | GR | MIAXK-1436J-ND = 4.97 43.62 Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30p"| 36 (91.44) | MC] M3AAK-1436R-ND 9.91 86.86 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|MIAXA-1436J-ND 2.24 19.68 tacts | Finish | Inch(cm) |Cable| Part No. 1 10 44 | Au15u"| 36 (91.44) ) MC] M3AAA-1436R-ND 4.45 38.98 
Au 30” | 36 (91.44) | MC |M1AXK-1636R-ND 6.83 59.90 Au 30") 36 (91.44) | GR) M3AAK-1436J-ND = 8.74 76.68 
Here Oy MC |MMAXA-1636R-ND 3.78 33.14 Au 30y”) 36 (91.44) | MC | MIKXK-1036R-ND 6.30 55.28 Au 15u"| 36 (91.44) | GR | M3AAA-1436J-ND 3.28 28.80 
18 | au sou” | 36 (91.44) | GR |MMAXK-1636J-ND 5.50 48.27 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1036J-ND_ 5.57 48.82 Au 30u”| 6 (15.24) | MC| M3AAK-1606R-ND 8.71 76.34 
Au 15p" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-1636J-ND 2.45 21.48 Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-1436R-ND 8.77 76.88 je | Aui5u") 6 (15.24) | MC) M3AAA-1606R-ND 2.60 22.76 
Au 30" | 36 (91.44) | MC | M1AXK-2036R-ND 7.93 69.53 Au 30p” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1436J-ND 7.61 66.71 Au 30") 6 (15.24) | GR | M3AAK-1606J-ND = 8.48 74.40 
Auten’ | 3600144) | Mc RHCRNSEREION 4 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1606J-ND —_2.37__-20.82 
a9 | Au 15H") 36 (91.44) : H 55 39.89 Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-1636R-ND 9.95 87.26 ‘Au 30,"| 18 (45.72) | MC | M3AAK-1G18R-ND 9.61 64.04 
Au 30y" | 36 (91.44) | GR | MIAXK-2036J-ND 6.27 54.99 Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-1636J-ND 8.62 75.63 » : “1618R- ‘ : 
Au 15u"| 18 (45.72)| MC | M3AAA-1618R-ND 3.50 30.66 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-2036J-ND 2.89 25.35 16: | AM Ie (45.72) : : 
- : : Au 30”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-2036R-ND 11.83 103.73 Au 30u”| 18 (45.72) ] GR | M3AAK-1618J-ND 8.94 78.43 
7 IH (91.44) 
Au 30H” | 36 (91.44) | MC | MIAXK-2436R-ND 9.51 83.43, » -2036J- Au 15” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-1618J-ND 2.83 24.85 
‘Au 15y"| 36 (91.44) | MC |MHAXA-2436R-ND 5.35 46.95 Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-2036J-ND 10.17 89.19 
24 He : ; : 7 _ z Au 30u"| 36 (91.44) MC | M3AAK-1636R-ND 10.96 96.09 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2436J-ND 7.53 65.99 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M1IKXK-2436R-ND 13.35 117.06 ‘ é a 
: Au 15u"| 36 (91.44)| MC | M3AAA-1636R-ND 4.85 42.51 
Au 15p" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-2436J-ND 3.37 29.51 Au 30p” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2436J-ND 11.36 99.62 16 Au30u"| 36 (91.44)| GR) M3AAK-1636J-ND 9.63 84.46 
‘Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-2636R-ND 10.27 90.10 Au 30”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-2636R-ND 14.01 122.87 Au 15u"| 36 (91.44) | GR | M3AAA-1636J-ND 3.52 30.88 
og | AU 15H" | 36 (91.44) | MC |MIAXA-2636R-ND 5.72 50.20 Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-2636J-ND 11.86 103.98 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-2006R-ND 9.66 84.74 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2636/-ND 8.12 71.20 Au 30u" Au 15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-2006R-ND 2.90 25.46 
A u” | 36 (91.44) | MC | MAKXK-3036R-ND 16.31 142.99 20 i 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-2636J-ND 3.57 31.30 Au 30n" | 36 (91-44) | GR | MHKXK-3036J-ND 13.49 118.28 avait ae . La aly at ay 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1AXK-3036R-ND 12.50 109.65 u 15) (15.24) 2006 : B 
Au15y”| 36 (91.44) | MC |M1AXA-3036R-ND 7.21 63.19 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-3436R-ND 17.67 154.96 Au 30u") 18 (45.72) | MC | M3AAK-2018R-ND 10.79 94.61 
30 | au sou" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-3036J-ND 9.69 84.94 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-3436J-ND 14.85 130.25 9 | Aut5u") 18 (45.72)| MC | MSAAA-2018R-ND 4.03 35.33 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-3036J-ND 4.39 38.48 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-3636R-ND 18.86 165.39 Au 30H") 18 (45.72) | GR) M3AAK-2018J-ND 9.96 87.35 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC |MYAXK-3436R-ND 13.41 117.63 Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-3636J-ND 15.79 138.50 pace Taen ee. a at 
2 | a ee) MO en weet oon Au 30y” | 36 (91.44) | MC [IMURXISIOSER:ND} 19.98 175.25 A 15)" 36 (91.44 MC | M3AAA-2036R-ND 5.72 50.15 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M1AXK-3436J-ND 10.60 92.92 Au 30u"| 36 (91.44) | GR | MIKXK-4036J-ND 16.67 146.19 20 | augou'| 36(0144)| GR MMSMARESOSAINIDI ioe  o4a0 
MB i") 36 (91.44) 
u 15y” | 36 (91.44) | GR_ | M1AXA-3436J-ND 4.42 38.77 . oe 
Au 30”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-5036R-ND 22.78 199.75 Au 15y"| 36 (91.44) |_GR_| M3AAA-2036J-ND 4.06 35.61 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-4036R-ND 15.76 138.20 : : : 7 z 7 
Aui5u"| 36(91.44) | MC |MIAXA-4036R-ND 8 692 Au 30” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-5036J-ND 18.63 163.41 Au 30u") 6 (15.24) | MC) M3AAK-2406R-ND 11.60 101.69 
4g | Au 15u" | 36 (91.44) educa 77 76: 7 oq | Au15y"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-2406R-ND 3.28 28.73 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-4036J-ND 12.45 109.14 Au 30p” | 36 (91.44) | MC |/MIKXK-GO36R:ND) 27.04 237.08 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND 11.26 98.78 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-4036J-ND 5.46 47.86 Au 30u” | 36 (91.44) | GR_| MIKXK-6036J-ND 22.06 193.48 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2406J-ND 2.94 25.82 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-5036R-ND 19.69 172.68 Au 30”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-6436R-ND 28.85 252.98 Au 30u"| 18 (45.72)| MC | M3AAK-2418R-ND 12.95 113.54 
50 | Au 15H" | 36 (91.44) | MC | MAXA-S036R-ND 10.62 93.16 Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-6436J-ND 23.54 206.47 oq | Au 15u") 18(45.72)] MC) M3AAA-2418R-ND 4.63 40.58 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-5036J-ND 15.55 136.34 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-2418J-ND 11.95 104.82 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-5036J-ND 6.48—_56.82 Also available in the following configurations: Au 15u"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2418J-ND _3.63_—_-31.86 
Au 30” | 36 (91.44) | MC |M1AXK-6036R-ND 24.08 211.14 M1RXK-LIL136C1-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-2436R-ND 14.97 131.31 
Au 15y” | 36 (91.44) | MC |M1AXA-6036R-ND 12.38 108.54 and Strain Relief 24 Au 15} 36 (91.44) | MC | M8AAA-2436R-ND 6.65 58.35 
60 | ay 30u” | 36 (91.44) | GR |M1AXK-6036J-ND 19.11 167.54 M1WXK-C1_136L1-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key Au 30u”| 36 (91.44) ] GR | M3AAK-2436J-ND 12.99 113.87 
Au 15u” | 36 (91.44) | GR |M1AXA-6036J-ND 7.41 64.94 M1YXK-(136L0-ND — Pin Connector with Polarizing Key and Strain Relief Au 15y”| 36 (91.44) |_ GR | M3AAA-2436J-ND_4.67_—40.91 
Call for complete part number and pricing! Au 30H") 6 (15.24) | MC) M3AAK-2606R-ND 12.50 109.59 
Also available in the following configurations: 26 Au 15y" 6 (15.24) | MC | M3AAA-2606R-ND 3.40 29.79 
M1BXC1-1L136L1-ND — Standard Open End with Strain Relief Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-2606J-ND 12.14 106.44 
M1CXC1-CID36C1-ND — Standard Open End with Polarizing Key Plug Connector — Single Ended Au15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2606J-ND 3.04 26.64 
M1 DX(-CIKI36C1-ND - Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief ees : in , é 3M Au 30u"| 18 (45.72) MC | M3AAK-2618R-ND 13.96 122.43 
M1TXK-CIC136C-ND - Standard Closed End with Polarizing Key ‘Tasted Pall Gable Finished Lengths Approximate: gg | Au 15u"| 18 (45.72)| MC] M3AAA-2618R-ND 4.86 42.63 
M1UXK-CIL136C-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Newer Rib- Au 30y") 18 (45.72) | GR | M3AAK-2618J-ND 12.88 112.98 
Call for complete part number and pricing! Co - | Ci Length | bon* | Digi-K Prici Au 1Su"| 18 (45.72) |_GR BMSSSE2SIUND _8.78__39:18 
gee ib Bee eee ena aon oars Polng Au 30,"] 36 (91.44)| MC | M3AAK-2636R-ND 16.16 141.68 
facts) |atinishy lnehi\(em) ai Cable) RariNo, i uy og | AU 15u"| 36 (91.44)| MC] M3AAA-2636R-ND 7.06 61.88 
i 10 | Au 30u” | 40 (101.60 MIKXK-1040K-ND 7.22 63.29 Au 30") 36 (91.44) | GR) M3AAK-2636J-ND 14.00 122.79 
moa Ede coe hen ecanecn 14 | Au Sai 40 len MIKXK-1440K-ND 10.05 88.09 Au 15u"| 36 (91.44) | GR [EMSAAA:2O36/ND) 4.90 42.99 
“Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 16 | Au 30y" | 40 (101.60) MIKXK-1640K-ND 11.41 100.07 Au 30n") 6 (15.24) | MC) M3AAK-3006R-ND 14.48 126.95 
, Au 15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-3006R-ND 3.88 34.04 
- 20 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-2040K-ND 13.66 119.75 30 au ou" 6 (15.24) | GR | MBAAK-3006/-ND 14.01 122.84 
No. of Rib- | ay 26 | Au 30y” | 40 (101.60) MAKXK-2640K-ND 16.39 143.70 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-3006J-ND 3.41 29.93 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing a 7 
tacts | Finish | inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 34 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-3440K-ND 20.78 182.19 Au 30u") 18 (45.72) | MC) M3AAK-3018R-ND 16.39 143.74 
40 | Au 30” | 40 (101.60) MIKXK-4040K-ND 23.64 207.29 go. | Au 15u") 18 (45.72) | MC) MAAA-2018R-ND) 5.80 50.83 
Au 30u"| 40 (101.60)] TW [MIAXK-1040K-ND 5.72 50.18 50° | usu? 40 t107:60 MRA ONTE 735 090 80 Au 30y") 18 (45.72) | GR | M3AAK-3018/-ND 14.98 131.39 
10 o 1" 40 (101.60) ‘ : Au 15u"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-3018J-ND 4.39 38.48 
Au 15y” | 40 (101.60) | TW |MIAXA-1040K-ND 3.61 31.66 i pea iH E é E 
60 | Au 30y” | 40 (101.60) MAKXK-G040K-ND 32.52 285.14 5 
‘Au 30u” | 40 (101.60) | TW | MHAXK-1440K-ND 7.41 65.01 " pena! Au 30u") 36 (91.44) | MC] M3AAK-3036R-ND 19.26 168.93 
14 64 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-6440K-ND 34.69 304.24 Au15y"| 36(91.44)| MC} M3AAA-3036R-ND 867 76.02 
Au 15y" | 40 (101.60) | TW | MIAXA-1440K-ND 4.68 41.07 30 A 30M" 36 (01-44) | GR | MGAAKA03B-ND 1645 144.29 
16 Au 30y” | 40 (101.60) | TW | MIAXK-1640K-ND = 8.29 72.71 Also available in the following configurations: Au 15u") 36(91.44)| GR | M3AAA-3036J-ND 5.85 51.31 
Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1640K-ND 5.24 45.92 M1RXK-LILI40K-ND — Standard Open End without Flange, with Polarizing Key Au30u"| 6 (15.24) | MC| M3AAK-3406R-ND 16.30 142.91 
Au 30u” | 40 (101.60)| TW | MTAXK-2040K-ND 9.76 85.55 and Strain Relief u 30n” é - - : : 
20 Au 15” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2040K-ND 6.38 __ 55.91 M1WXK-(1L140K-ND — Standard Open End with Flange, with Polarizing Key 34 Au 15)” 6 (15.24) | MC) MSAAA-3406R-ND 3.95 34.61 
7 M1YXK-CILI40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Ke Au 30u"| 6(15.24) | GR | MSAAK-3406J-ND 15.83 138.80 
ng | Au S0u" | 40.(101.60) | TW | NIAXK-2640K-ND 12.65 110.93 Seite 98, 9 Key Au15u"| 6 (15.24) | GR| M3AAA-3406J-ND 3.48 30.50 
Au 15p" | 40.(101.60) | Oe ee BAO) 108 Call for complete part number and pricing! (Continued) 
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3M Termination Jumpers @ No. of Rib- No. of Rib- 
Socket to Socket Connector (Cont.) - Con- | Conn. Length | bon* ) Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) |Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish | Inch (cm) |Cable| Part No. 1 10 
No. of Rib- 7 
: Ele a Au 30u” | 60 (152.40)] TW | M3AAK-3460K-ND 28.61 250.91 Au 30u”| 6 (15.24) | MC | M3KKK-5006R-ND 30.07 263.71 
Sony Conn nce fon plane pneinas 34 | ‘au 151” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-3460K-ND 16.26 142.61 Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-5006J-ND 29.38 257.66 
Au 30u”] 20 (50.80) | TW | M3AAK-4020K-ND 23.21 203.54 59 | AuS0u"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-5018R-ND 32.89 288.40 
Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3418R-ND 18.21 159.70 Au 15u"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-4020K-ND 9.24 80.99 Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3KKK-5018J-ND 30.82 270.23 
34 Au 15” 18 (45.72) | MC | M3AAA-3418R-ND 5.86 51.40 40 Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-4040K-ND 28.42 249.18 Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-5036R-ND 37.11 325.44 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.80 147.35 Au 15y” | 40 (101.60) TW | M3AAA-4040K-ND 14.44 126.63 Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M3KKK-5036J-ND 32.97 289.10 
Au 15u” | 18 (45.72) | GR_ | M3AAA-3418J-ND 4.45 39.05 Au 30u” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-4060K-ND 33.62 294.83 Au 30p”| 6 (15.24) | MC |M8KKK-6006R-ND 35.49 311.21 
Au 30" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 21.08 184.89 Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-4060K-ND 19.65 172.28 ALO Wet at SS eocan ate aa, 
Au 15” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-3436R-ND 8.73 76.59 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-5020K-ND 29.00 254.28 go | AU 30u" Sf nevi ero 
4 Au 30” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-3436J-ND 18.27 160.18 Au 15" eh TW | M3AAA-5020K-ND 10.86 95.25 Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-6018J-ND 36.38 319.04 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-3436J-ND 5.92 51.88 Au 30u" | 40 (101.60)| TW | M3AAK-5040K-ND 35.50 311.33 Au 30p"| 36 (91.44) | MC |IMSKRKCOOSBREND) 43.04 385.28 
Au30y"| 6 (15.24) | MC |M3AAK-4006R-ND 19.13 167.77 50 | ‘au 15" | 40 (101.60)| TW | M3AAA-SO40K-ND 17.37 152.30 Au 30y"| 36 (91.44) | GR_[IMSKKK:6036J:NDE 38.96 341.68 
ag | Au15u" | 6 (15.24) | MC |MSAAA-4006R-ND 5.16 45.22 Au 30n” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-5060K-ND 42.01 368.39 Au 30H") 6 (15.24) | MC | MSKKK-6406R-ND 37.88 332.15 
Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-4006U-ND 18.58 162.92 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-5060K-ND 23.87 209.36 Au 30n") 6 (15.24) | GR | M3KKK-6406J-ND 36.99 324.40 
Aut5y"| 6(15.24) | GR |MBAAA-4006J-ND 4.60 40.37 ‘au 30y"] 20 (50.80) | TW | MBAAK-6020K-ND 25.69 313.00 gq | Au 30u”| 18 (45.72) | MC | MSKKK-6418R-ND 41.48 363.75 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-4018R-ND 21.38 187.52 Au 15y"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 12.29 107.80 peer ane sd en Nee a ne Nae 
4g | Au 19u" | 18 (45.72) | MC | M3AAA-4018R-ND 7.41 64.97 go | Au 30u"| 40.(101.60) | TW | M3AAK-6040K-ND 43.50 381.47 ean 36 (91.44) | GR_| M3KKK-6436J-ND 41.58 364.64 
Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-4018J-ND 19.73 172.99 Au 15" | 40 (101.60)| TW | M3AAA-6040K-ND 20.10 176.27 A ay" 30 (50.80) | TW HMGREROAORNGN i053 92.35 
Au 15y” | 18 (45.72) | GR_|M3AAA-4018J-ND 5.75 50.44 Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-6060K-ND 51.31 449.94 10 ‘Au 30q" a oan TW |M3KKK-1040K-ND 1183 103.76 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-4036R-ND 24.76 217.14 Au 15” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-G060K-ND 27.91 244.74 ' : Sita ; : 
, Au 30u"| 20 (50.80) | TW |M8KKK-1420K-ND 14.63 128.26 
4g | Au 15p" | 36 (91.44) | MC ) M3AAA-4036R-ND 10.79 94.59 ‘apie ; ee 14 | au 30u"| 40 (101.60)| TW | M3KKK-1440K-ND 16.45 144.24 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-4036J-ND 21.45 188.08 Also available in the following configurations: ce (101.60) “ ~ 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-4036J-ND 7.47 65.53 M3BBL-ILILIDK-ND ~ Standard Open End with Strain Relief 4g |Au30n"| 20 (50.80) | TW ) MSKKK-1620K-ND 16.58 145.37 
Au 30u"] 6 (18.24) | MC | MBAAK-S00R-ND 23.90 209.56 M3CCL-CINICICIK-ND ~ Standard Open End with Polarizing Key Au 30" | 40 (101.60)| TW | M3KKK-1640K-ND__ 18.66 163.63 
h : é f g : M3DDC-I0ICIKIK-ND — Standard Open End with Polarizing Key and Strain 99 | Au 30u"| 20 (50.80) | TW | MSKKK-2020K-ND 19.50 171.02 
50 ee Sit82h MC MAAAS SO05REND ae nosey Relief Au 30u” | 40 (101.60)| TW | M3KKK-2040K-ND 22.11 193.85 
AGaEuE ey GR WAMRAOORINGM S07 4448 MBTTK-CICICICIK-ND ~ Standard Closed End with Polarizing Key no |Au30u"| 20 (50.80) | TW | M3KKK-2620K-ND 22.62 198.39 
ve d : : MBUUK-CICICICIK-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au 30” | 40 (101.60)| TW | MSKKK-2640K-ND 26.01 228.06 
mM an pues Nee SE Nee NE ae Poe Call for complete part number and pricing! 34 | Au 30u"| 20 (60.80) | TW | MSKKK-3420K-ND 28.28 247.99 
; POO 18 ; Au 30u” | 40 (101.60)| TW |M3KKK-3440K-ND 32.70 286.78 
50 | qu 30u”) 18 (45.72) | GR | M3AAK-SO18J-ND 24.64 216.08 AON a anon Tw 1 MKKK-4020K:-ND 31.66 277.64 
Au 15" | 18 (45.72) | GR | M3AAA-5018J-ND 6.51 57.05 40 re ; : ; 
- Au 30u" | 40 (101.60)| TW |M3KKK-4040K-ND 36.87 323.28 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-SO36R-ND 30.94 271.29 50 | Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3KKK-5020K-ND 35.17 308.43 
50 | Au 15u" |) 36 (91.44) | MC ) M3AAA-SO36R-ND 12.80 112.26 Au 30u” | 40 (101.60)| TW | M8KKK-5040K-ND 41.68 365.48 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036J-ND 26.79 234.95 gp |Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3KKK-6020K-ND 41.61 364.87 
Au 15p” | 36 (91.44) | GR_| M3AAA-5036J-ND 8.66_—_75.92 Au 30u” | 40 (101.60)| TW | M8KKK-6040K-ND 49.42 433.34 
Au 30") 6 (15.24) | MC | M3AAK-6006R-ND 29.57 259.34 - : Au 30” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6420K-ND 44.40 389.38 
go | Au15u"] 6 (15.24) | MC | M3AAA-GOO6R-ND 6.17 54.14 MC = 3M Multi-Color, GR=3M Gray 64 | au 30y" | 40 (101.60)| TW | M3KKK-6440K-ND 52.73 462.41 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR | M3AAK-6006J-ND 28.75 252.08 Pin connector without flange, with polarizing key shown. - - - ; ; 
Au15y” | 6 (15.24) | GR | M3AAA-6006J-ND 5.35 46.88 “Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M Also available in the following configurations: 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-6018R-ND 32.95 288.97 M3RRK-LICILIO-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
g0 | Au 15n" | 18 (45.72) | MC |M3AAA-6018R-ND 9.55 83.77 No. of Rib- and Strain Relief 
Au 30q” 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 30.47 267.17 Con- Conn. Length | bon*| Digi-Key Pricing M3WWK-CICIDICIC-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 
Au 15p” | 18 (45.72) | GR_| M3AAA-6018J-ND 7.07 61.97 tacts | Finish | Inch (cm) |Cable| Part No. 1 10 M3YYK-CICICICIC-ND - Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
fu eth bas oh Me MAAK eneRND ee et Au30u"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-1006R-ND 9.51 83.41 Strain Relief 
u 15) : -6036R- : . Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-1006J-ND 9.39 82.33 Call f ete part number and pricing! 
60 | au 30p" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-6036-ND 33.05 289.81 ‘Au 30h" ieee MC | M8KKK-1018R-ND 10.07 88.35 mn eee ee eee 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-6036J-ND 9.65 84.61 Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3KKK-1018J-ND 9.71 85.12 
: : ; j ; Au 30u"} 36 (91.44) | MC | M8KKK-1036R-ND 10.92 95.75 Socket Connector to Plug Connector 
Also available in the following configurations: Au 30u"| 36 (91.44) | GR | M3KKK-1036J-ND 10.18 89.29 
M3BBL-CIDIDIOIC-ND - Standard Open End with Strain Relief Au 30p”| 6 (15.24) | MC ) M3KKK-1406R-ND 13.20 115.75 
M3CCL-LILILILIC-ND - Standard Open End with Polarizing Key Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-1406J-ND 13.01 114.05 
M3DD0-CIIOIMID-ND — Standard Open End with Polarizing Key and Strain Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1418R-ND 13.99 122.66 
Relief Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3KKK-1418J-ND 13.41. 117.57 
M3TTK-CIDICIDIO-ND - Standard Closed End with Polarizing Key Au 30u") 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 15.17 133.03 
M83UUK-LILIOIOIC-ND — Standard Closed End with Polarizing Key and Strain Au 30” | 36 (91.44) | GR_| M3KKK-1436J-ND 14.01 122.85 
Relief a Au30u"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-1606R-ND 14.95 131.06 
Call for complete part number and pricing! Au 30u") 6 (15.24) | GR | MSKKK-1606J-ND 14.72 129.12 
Au 30u") 18 (45.72) | MC | M3KKK-1618R-ND 15.85 138.96 Pin connector without flange, with polarizing key, and 
Socket to Socket Connector Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-1618J-ND 15.18 133.15 socket connector without strain relief shown. 
3M Au 30u") 36 (91.44) | MC | M3KKK-1636R-ND 17.20 150.81 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. * cay Ton = SE Tea _ 
‘ > e : , INo. of Rib- 
No.of Rib- Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 17.19 150.72 s : » \ipieid ici 
ae ea | on ee Au 30u"| 18 (45.72) | McG | M3KKK-2018R-ND 1859 163.01 Cong (Conn a cenvilees (Rona Ola key cin 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-2018J-ND 17.76 185.75 tacts | Finish | Inch(cm) |Cable| Part No. 1 10 
(ea | ania |) nein) [eee bere ul i Au 30y") 36 (91.44) | MC | MSKKK-2036R-ND 20.28 177.83 Au30u”) 6 (15.24) | MC | M3AKK-1006R-ND 8.02 70.30 
Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3AAK-1020K-ND 7.54 66.13 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-2036J-ND 18.62 163.29 Au30u"| 6(15.24) | GR | M3AKK-1006U-ND 7.89 69.22 
Au 15u" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-1020K-ND 3.32 29.08 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 19.27 168.95 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-1018R-ND 8.58 75.24 
jo | Au 30u" | 40 (101.60)) TW | M3AAK-1040K-ND 8.84 77.54 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-2406J-ND 18.93 166.04 10 | au soy" | 18 (45.72) | GR |MBAKK-1018J-ND 8.21 72.01 
Au 15y" | 40 (101.60)] TW | M3AAA-1040K-ND 4.62 40.49 Au 30p”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2418R-ND 20.62 180.80 Au 30”) 36 (91.44) | MC | M3AKK-1036R-ND 9.42 82.64 
Au 30u” | 60 (152.40)] TW | M3AAK-1060K-ND 10.14 88.95 Au 30n") 18 (45.72) | GR | MSKKK-2418J-ND 19.62 172.08 Au 30” aah GR_|MAKK-1036J-ND 8.69 76.18 
Au 15y" | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1060K-ND 5.92 51.90 Au 30u"} 36 (91.44) | MC | M3KKK-2436R-ND 22.64 198.57 > z a 
- Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M3KKK-2436J-ND 20.66 181.13 Au 30p") 6 (15.24) | MC [MSARKSIGUGRSNGR 11.83 103.70 
Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3AAK-1420K-ND 9.36 82.09 ‘Au 30u"] 6 (15.24) | MC ] MBKKK-2606R-ND 19.97 17514 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-1606J-ND 11.60 101.76 
Au 15y” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-1420K-ND 3.90 34.21 " : 5606 J- ( : Au 30") 18 (45.72) | MC | M8AKK-1618R-ND 12.73 111.60 
: Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-2606J-ND 19.61 171.99 16 i 
14 Au 30u” 40 (101.60)} TW | M3AAK-1440K-ND 11.18 98.07 Au 30u"| 18 (45.72) | MC ] M3KKK-2618R-ND 21.44 187.98 Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1618J-ND 12.06 105.79 
Au 15y”/ 40 (101.60)) TW | MSAAA-1440K-ND 5.72 50.19 Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-2618J-ND 20.36 178.53 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1636R-ND 14.08 123.45 
Au 30u") 60 (152.40) | TW | M3AAK-1460K-ND 13.01 114.04 Au 30u") 36 (91.44) | MC | M3KKK-2636R-ND 23.63 207.23 Au 30u” | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-1636J-ND 12.75 111.82 
Au 15n” | 60 (152.40) | TW | MSAAA1460K-ND_ 7.55 66.16 Au 30u"| 36 (91.44) | GR _| M3KKK-2636J-ND 21.48 188.34 Au 30y” | 6 (15.24) | MC | M3AKK-2006R-ND 13.56 118.94 
Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3AAK-1620K-ND 10.34 90.65 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-3006R-ND 22.08 193.64 Au 30u”| 6 (15.24) | GR | M3AKK-2006J-ND 13.29 116.52 
Au 15y” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-1620K-ND 4.23 37.07 Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-3006J-ND 21.61 189.53 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2018R-ND 14.69 128.81 
jg | Au 80u” | 40 (101.60)) TW | M3AAK-1640K-ND 12.42 108.91 Au 30y”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3018R-ND 24.00 210.43 20 | au 30") 18(45.72) | GR | M3AKK-2018J-ND 13.86 121.55 
Au 15u" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-1640K-ND 6.31 55.33 Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-3018J-ND 22.59 198.08 Au 30” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2036R-ND 16.38 143.63 
Au 30” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-1660K-ND 14.50 127.17 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3KKK-3036R-ND 26.87 235.62 Au 30)” aan GR | M8AKK-2036J-ND 14.72 129.09 
Au 15y" | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1660K-ND 839 73.59 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-3036J-ND 24.05 210.91 - a 
: Au 30u"] 6 (15.24) | MC ] MBKKK-3406R-ND 24.81 217.58 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AKK-2406R-ND 15.43 135.32 
Au 30n” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-2020K-ND 11.70 102.62 Au 30") 6 (1524) | GR | M3KKK-3406J-ND 24.34 213.47 Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AKK-2406J-ND 15.10 132.41 
Au 15u") 20 (50.80) | TW | M3AAA-2020K-ND 4.94 43.34 " : 341 8R- : i Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2418R-ND 16.78 147.17 
. Au 30u"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-3418R-ND 26.73 234.37 24 
29 | Au30u” | 40(101.60)} TW | M3AAK-2040K-ND 14.31 125.45 Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-3418J-ND 25.32 222.02 Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2418J-ND 15.79 138.45 
Au 15u") 40 (101.60) | TW | M3AAA-2040K-ND 7.55 66.17 Au 30"| 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 29.60 259.56 Au 30” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2436R-ND 18.81 164.94 
Au 30u” | 60 (152.40)) TW | MSAAK-2060K-ND 16.91 148.27 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3KKK-3436J-ND 26.78 234.85, Au 30u” | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-2436J-ND 16.82 _ 147.50 
Au 15y" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2060K-ND 10.15 88.99 Au 30p"| 6 (15.24) | MC ] M3KKK-3606R-ND 26.26 230.29 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 16.23 142.36 
‘Au 30y"| 20 (50.80) | TW | M3AAK-2620K-ND 15.15 132.84 Au 30u”| 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 25.75 225.81 Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-2606J-ND 15.88 139.21 
Au 15y" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-2620K-ND 6.05 53.04 Au 30y”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3618R-ND 28.35 248.56 ng | Au S0u"| 18 (45.72) | MC | M3AKK-2618R-ND 17.70 155.20 
Au 30y” | 40 (101.60)} TW | M3AAK-2640K-ND 18.53 162.51 Au 30n") 18 (45.72) | GR | MSKKK-3618J-ND 26.81 235.12 Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2618J-ND 16.62 145.75 
6 | au t5y"| 40 (101.60)| TW | M3AAA-2640K-ND 9.43 82.71 Au 30u") 36 (91.44) | MC [/MSKKK-G636R:ND) 31.47 275.97 Au 30u”| 36 (91.44) | MC | MAKK-2636R-ND 19.89 174.46 
" IH (91.44) 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-2660K-ND 21.92 192.18 Au 30u” | 36 (91.44) | GR_| M8KKK-3636J-ND__ 28.40 249.08 » 2636 )- 
7 Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-2636J-ND 17.74 155.56 
Au 15u'" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2660K-ND 12.82 112.38 Au 30u") 6 (15.24) | MC |IMSREK=QQGR:ND) 27.58 241.87 o -3006R- 
Au30u"| 6 (1524) | GR | MSKKK-4006J-ND 2703 23702 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AKK-3006R-ND 18.28 160.30 
Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420K-ND 19.76 173.32 Au 30u"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-4018R-ND 29.83 261.62 gq |AuS0u"| 6 (18.24) | GR | M3AKK-3006J-ND 17.81 186.18 
3q | Au 15u"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 7.41 65.02 Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-4018J-ND 28.18 247.09 Au 30n” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-3018R-ND 20.19 177.09 
Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-3440K-ND 24.19 212.11 Au 30u"| 36 (91.44) | MC ) M3KKK-4036R-ND 33.21 291.24 Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-3018J-ND 18.79 164.73 
Au 15y" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-3440K-ND 11.84 103.81 Au 30u"| 36 (91.44) | GR ] M3KKK-4036J-ND 29.90 262.18 i 
(Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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M3CWK-LILICILIK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Flange with PK. 

M3DRK-LJIUIDIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without Flange with PK and SR. 

M3DYK-LIDLIOK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Flange with PK and SR. 

M3TKK-LILIDICIK-ND — Closed End Socket Connector with PK, Pin Connector 


without Flange with PK. 
M3URK-IOICILIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 


32M Termination Jumpers (Bolts 
Socket Connector to Plug Connector (Cont.) 
No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* |Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch(cm) |Cable |Part No. 1 10 
30 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MBAKK-3036R-ND 23.07 202.27 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR_|MBAKK-3036J-ND 20.25 177.56 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |MSAKK-3406R-ND 20.55 180.25 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |MBAKK-3406J-ND 20.09 176.13 
34 Au 30u” | 18 (45.72) | MC |MBAKK-3418R-ND 22.47 197.04 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR |MSAKK-3418J-ND 21.06 184.68 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MBAKK-3436R-ND 25.34 222.22 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR_|MBAKK-3436J-ND 22.52 197.51 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |MBAKK-4006R-ND 23.36 204.82 
Au30u” | 6 (15.24) | GR |MSAKK-4006J-ND 22.80 199.97 
40 Au 30u” | 18 (45.72) | MC |MSAKK-4018R-ND 25.61 224.57 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR |MBAKK-4018J-ND 23.95 210.04 3010 Dosble Ended 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MBAKK-4036R-ND 28.99 254.19 = 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR_|MBAKK-4036J-ND 25.67 225.13 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |MBAKK-5006R-ND 26.99 236.64 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |MBAKK-5006J-ND 26.29 230.58 beryllium pin plating 
50 Au 30u” | 18 (45.72) | MC |MBAKK-5018R-ND 29.80 261.33 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR |MSAKK-5018J-ND 27.73 243.16 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MSAKK-5036R-ND 34.02 298.36 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |MBAKK-5036J-ND 29.88 262.02 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |MBAKK-6006R-ND 32.53 285.28 
Au30u” | 6 (15.24) | GR |MBAKK-6006J-ND 31.70 278.01 
60 Au 30u” | 18 (45.72) | MC |MBAKK-6018R-ND 35.91 314.90 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR |MBAKK-6018J-ND 33.42 293.10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MBAKK-6036R-ND 40.98 359.34 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |MSAKK-6036J-ND 36.01 315.74 


Also available in the following configurations: 


M3AWK-LJ-ILILIC-ND — Socket Connector Standard; Pin Connector with 
Flange, with Polarizing Key 
M3BRK-LILIAICID-ND — Socket Connector with SR; Pin Connector without 
Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
M3BYK-LJLIDILIC-ND — Socket Connector with Strain Relief; Pin Connector 
with Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
M83CKK-LJILILKIC-ND — Socket Connector Open with Polarizing Key 
M3CWK-(JLILILDIC-ND — Socket Connector with Polarizing Key; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key 
M3DRK-LILILDIAIL-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector without Flange, with PK and SR 
M3DYK-ILIOIOIO-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key and SR 
M83TKK-LIDILILIC-ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key 
M3URK-LIIOOIO-ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin 
Connector without Flange, with PK and SR 
M3UYK-LIDINILID-ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin 
Connector with Flange, with PK and Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Plug Connector 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 
No. of Rib- 

Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish | Inch (cm) |Cable) Part No. 1 10 


Au 30y”| 20 (50.80) | TW 
10 | Au30y"| 40 (101.60)| TW 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW 


Au 30u” | 20 (50.80) | TW 
16 | Au30y"| 40 (101.60)| TW 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW 
20 | Au 30n”| 40 (101.60) | TW 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW 


Au 30u” | 20 (50.80) | TW 
26 | Au 30u”| 40 (101.60) | TW 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW 
34 | Au30u"| 40 (101.60) | TW 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW 


Au 30y” | 20 (50.80) | TW 
40 | Au 30n"| 40 (101.60) | Tw 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW 
50 | Au 30u”| 40 (101.60) | Tw 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW 
60 | Au 30u”| 40 (101.60) | TW 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW 


MS3AKK-1020K-ND 9.04 79.24 
MS3AKK-1040K-ND 10.34 90.65 
MS3AKK-1060K-ND 11.64 102.06 


MB3AKK-1620K-ND 13.46 118.01 
MS3AKK-1640K-ND 15.54 136.27 
MS3AKK-1660K-ND 17.62 154.53 
MS3AKK-2020K-ND 15.60 136.82 
MS3AKK-2040K-ND 18.21 159.65 
MS3AKK-2060K-ND 20.81 182.47 


MS3AKK-2620K-ND 18.89 165.62 
MS3AKK-2640K-ND 22.27 195.29 
MS3AKK-2660K-ND 25.65 224.96 
MB3AKK-3420K-ND 24.02 210.65 
MS3AKK-3440K-ND 28.45 249.45 
MB3AKK-3460K-ND 32.87 288.25 


MS3AKK-4020K-ND 27.44 240.59 
MS3AKK-4040K-ND 32.64 286.23 
MS3AKK-4060K-ND 37.85 331.88 
MS3AKK-5020K-ND 32.08 281.35 
MB3AKK-5040K-ND 38.59 338.41 
MS3AKK-S060K-ND 45.10 395.47 
MS3AKK-6020K-ND 38.65 338.93 
MS3AKK-6040K-ND 46.46 407.40 
MS3AKK-6060K-ND 54.27 475.87 


Also available in the following configurations: 


M3AWK-(ILILIDIK-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Flange w/ PK. 

M3BRK-LILIXICIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Flange with PK and SR. 

M3BYK-LJXILIOIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with Flange 

with PK and SR. 

M8CKK-LILILDICIK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Flange with PK. 


Connector without Flange with PK and SR. 
M3UYK-LIDLIOK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector with Flange with PK and SR. 


Call for complete part number and pricing! 


M -ND 


Style : = Ribbon Cable 
1200 Single Ended R=Multi-color 
J=Gray 


K=Twisted Pair 
Length (Use “Inches” only.) 


Ino Of Contacts 


3M éiDelta Flat Ribbon 
Cable Connectors 


Conn. Finish 
G=Gold <15p 
K = Gold >15y Gold- Copper 


“60 (15.24) 


Physical Specifications: 

«Insulation Material: Glass reinforced polyester (PBT) »* Flamma- 
bility Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Contact Material: Flat Cable 
Connectors: Beryllium copper *Latch Eject Headers: Copper alloy 
* Plating: 30” gold 

Electrical Specifications: * Current Rating: 1A « Insulation Resistance: >1x109 
Q @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level 
Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C *UL 
File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 

3 mounting designs available. Those with Prefix MDA on Digi-Key part 
number: combination mount, which is a universal mount type that accepts 
both bail and screw mount hardware. Prefix MDC: bail mount, which can be 
used as a standard 1/0 connector for various electronic applications; positive 
latching and easy disconnect. Prefix MDB: screw mount, which have #4-40 
threaded insert that simplifies mounting when a more permanent connection 
is desired. 


Wire Accommodation: 26-30AWG stranded 


Pricing 3M 
Part No. 


INo. of Dim. - Inch (mm) 
Cont. A B 


Digi-Key 
Part No. 1 10 


Plugs 


3572-1000 
3572-1001 
3572-1002 


1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDA14K-ND 5.24 
1.58 (40.13) | 1.20 (30.48) |MDC14K-ND 6.05 
1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDB14K-ND 5.64 


3548-1000 
3548-1001 
3548-1002 


2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDA24K-ND 6.09 
2.00 (50.80) | 1.63 (41.40) |MDC24K-ND 5.76 


3366-1000 
3366-1001 
3366-1002 


2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) | MDA36K-ND 7.70 
2.52 (64.01) | 2.14 (54.36) |MDC36K-ND 7.07 
2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) |MDB36K-ND 7.24 


3564-1000 
3564-1001 
3564-1002 


3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDASOK-ND 8.44 
3.11 (78.99) | 2.73 (69.34) |MDC50K-ND 8.96 


( 
( 
( 
( 
( 
2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) | MDB24K-ND 7.47 
( 
( 
( 
( 
( 
3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDBSOK-ND 8.88 


Sockets 


3573-1000 
3573-1001 
3573-1002 


1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDD14K-ND 6.99 
1.58 (40.13) | 1.20 (30.48) |MDF14K-ND = 4.83 
1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDE14K-ND 7.45 


3549-1000 
3549-1001 
3549-1002 


2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDD24K-ND 5.49 
2.00 (50.80) | 1.63 (41.40) |MDF24K-ND 5.72 


3367-1000 
3367-1001 
3367-1002 


2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) | MDD36K-ND 6.74 
2.52 (64.01) | 2.14 (54.36) |MDF36K-ND 7.55 
2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) |MDE36K-ND 8.01 


3565-1000 
3565-1001 
3565-1002 


3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDD50K-ND 8.03 
3.11 (78.99) | 2.73 (69.34) |MDF5SOK-ND 9.53 


( 
( 
( 
( 
( 
2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDE24K-ND 5.82 
( 
( 
( 
( 
( 
3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDESOK-ND 8.88 


Backshells 


_ MDBF50-ND 3.70 3485-2500 


Metal Strain Reliefs 


MDSF14-ND = .46 
MDSF24-ND 46 
MDSF36-ND 67 
MDSF50-ND_ 69 


3448-60 
3448-61 
3448-62 
3448-63 


-100” x .100” PCB 


Connectors 
A _.| |- -+|.276 (7.0) 
f 
.287 (7.3) 
After assembly q 
+ 
.018 (.46) 7 
100 (2.54) 1 j= .149 (3.8) 4 pies a 
B ~| [+100 (2.54) 


Series 78XX is a low cost, insulation displacement connector (IDC) 
designed for soldering of flat ribbon cable to a PC board. 

Use with Wire Accommodations: 26AWG Stranded, 28AWG Solid or 
Stranded, 30AWG Solid. 


Physical Specifications: 

* Insulation Material: Glass filled Polyester * Flammability Rating: 
UL94V-0 * Color: Gray 

Electrical Specifications: * Current Rating: 1.0A * Withstanding 
Voltage: 1000VAC for 1 minute 


Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C. 


No. of} Dimensions — Inch (mm) | Digi-Key Pricing |3M 
Cont. A B Part No. 1 10 |Part No. 
Gold Flash 


10 | 0.685 (17.4) 0.402 (10.2)] MDM10H-ND 3.47 28.22/7810-0006-PR 
14 | 0.886 (22.5) 0.599 (15.2)) MDM14H-ND 3.89 31.64/7814-0006-PR 
16 | 0.985 (25) 0.701 (17.8)] MDM16H-ND 3.96 32.21/7816-0006-PR 
20 | 1.185 (30.1) 0.901 (22.9)| MDM20H-ND 3.92 31.92|7820-0006-PR 
26 | 1.484 (37.7) 1.200 (30.5) | MDM26H-ND 4.87 _39.62|7826-0006-PR 

( 

( 

( 


) 

) 

30 | 1.685 (42.8) 1.401 (35.6)| MDM30H-ND 5.25 42.75)7830-0006-PR 
34 | 1.886 (47.9) 1.599 (40.6)| MDM34H-ND 5.22 42.47|7834-0006-PR 
40 | 2.185 (55.5) 1.901 (48.3)] MDM40H-ND 6.20 50.45|7840-0006-PR 
50 | 2.685 (68.2) 2.401 (61) | MDMSOH-ND 7.28 59.28)7850-0006-PR 
60 | 3.185 (80.9) 2.901 (73.7)| MDM60H-ND 7.98 64.98)7860-0006-PR 


3M PCB Cable Assemblies [iis] 
Single Ended — Style 2 


Connector Finish: Tin 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


No.of} Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing 
Cont. | Inch(cm) | Cable | PartNo. 1 10 100 
6 (15.24) MC |M2MXH-1006R-ND 3.34 29.26 215.59 
6 (15.24) GR |M2MXH-1006J-ND 3.21 2818 207.65 
18 (45.72) MC |M2MXH-1018R-ND 3.90 34.20 251.98 
10 | 48 (45.72) GR |M2MXH-1018J-ND 353 30.97 228.17 
36 (91.44) MC |M2MXH-1036R-ND 4.74 41.60 306.56 
36 (91.44) GR |M2MXH-1036J-ND 4.01 35.14 258.93 
6 (15.24) MC |M2MXH-1406R-ND 3.84 33.67 248.07 
6 (15.24) GR |M2MXH-1406J-ND 3.65 31.97 235.57 
18 (45.72) MC |M2MXH-1418R-ND 4.63 40.58 299.01 
4 | 48 (45.72) GR |M2MXH-1418J-ND 4.05 35.49 261.52 
36 (91.44) MC |M2MXH-1436R-ND 5.81 50.95 375.42 
36 (91.44) GR |M2MXH-1436J-ND 4.65 = 40.77 300.45 
6 (15.24) MC |M2MXH-1606R-ND 3.96 34.73 255.91 
6 (15.24) GR |M2MXH-1606J-ND 3.74 32.79 241.63 
18 (45.72) MC |M2MXH-1618R-ND 4.86 4263 314.12 
18 | 48 (45.72) GR |M2MXH-1618J-ND 4.20 36.82 271.28 
36 (91.44) MC |M2MXH-1636R-ND 6.21 54.48 401.44 
36 (91.44) GR |M2MXH-1636J-ND 4.89 42.85 315.76 
6 (15.24) MC |M2MXH-2006R-ND 3.88 34.01 250.58 
6 (15.24) GR |M2MXH-2006J-ND 3.60 31.59 232.74 
18 (45.72) MC |M2MXH-2018R-ND 5.00 43.88 323.35 
20 | 48 (45.72) GR |M2MXH-2018J-ND 4.18 36.62 269.81 
36 (91.44) MC |M2MXH-2036R-ND 6.69 58.70 432.50 
36 (91.44) GR |M2MXH-2036J-ND 5.04 44.16 325.42 
6 (15.24) MC |M2MXH-2606R-ND 5.02 44.04 324.50 
6 (15.24) GR |M2MXH-2606J-ND 4.66 40.89 301.29 
18 (45.72) MC |M2MXH-2618R-ND 6.49 56.88 419.10 
2% | 48 (45.72) GR |M2MXH-2618J-ND 5.41 47.43 349.48 
36 (91.44) MC |M2MXH-2636R-ND 8.68 76.13 560.99 
36 (91.44) GR |M2MXH-2636J-ND 6.53 57.24 421.76 
6 (15.24) | MC |M2MXH-3406R-ND 5.34 46.87 345.35 
6 (15.24) GR |M2MXH-3406J-ND 4.88 42.75 315.01 
34 | 48 (45.72) MC |M2MXH-3418R-ND 7.26 63.66 469.06 
18 (45.72) GR |M2MXH-3418J-ND 5.85 51.30 378.03 
36 (91.44) MC |M2MXH-3436R-ND 10.13 88.84 654.61 
36 (91.44) GR |M2MXH-3436J-ND 7.31 64.13 472.56 
6 (15.24) MC |M2MXH-4006R-ND 6.62 58.04 427.67 
6 (15.24) GR |M2MXH-4006J-ND 6.07 53.20 391.98 
18 (45.72) MC |M2MXH-4018R-ND 8.87 77.79 573.20 
40 | 48 (45.72) GR |M2MXH-4018J-ND 7.21 63.26 = 466.13 
36 (91.44) MC |M2MXH-4036R-ND 12.25 107.42 791.49 
36 (91.44) GR |M2MXH-4036J-ND 8.94 78.36 577.35 
6 (15.24) MC |M2MXH-5006R-ND 7.84 68.77 506.76 
6 (15.24) GR |M2MXH-5006J-ND 7.15 6272 462.13 
18 (45.72) MC |M2MXH-5018R-ND 10.66 93.46 688.67 
50 | 48 (45.72) GR |M2MXH-5018J-ND 859 75.29 554.80 
36 (91.44) MC |M2MXH-5036R-ND 14.88 130.50 961.55 
36 (91.44) GR |M2MXH-5036J-ND 10.74 94.16 693.80 
6 (15.24) MC |M2MXH-6006R-ND 8.74 76.66 564.85 
6 (15.24) GR |M2MXH-6006J-ND 7.91 69.39 511.30 
18 (45.72) MC |M2MXH-6018R-ND 12.12 106.28 783.14 
60 | 48 (45.72) GR |M2MXH-6018J-ND 9.63 8448 622.51 
36 (91.44) MC |M2MXH-6036R-ND 17.19 150.72 1110.59 
36 (91.44) GR |M2MXH-6036J-ND 12.22 107.12 789.33 


(Continued) 
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a No.of} Length | Ribbon*) Digi-Key Pricing No.of} Length | Ribbon* | Digi-Key Pricing 

aM PCB Cable Assemblies (Cont.) Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No . 1 10100 Cont. | Inch (cm) | Cable |Part No. 1 10 100 
36 (91.44) | MC |MGMMH-3436R-ND 1452 127.32 938.11 6(15.24) | MC |M8MMH-606R-ND 7.47 65.51 482.71 
Double Ended — Style 6 eS a4 pede GR | MEMMH-3436J-ND 11.70 10261 756.06 Hey GR |M8MMH-1606J-ND 725 6357 46843 
6(15.24) | MC |MOMMH-4OO6R-ND 12.11 106.21 782.57 tg | 1804572) | wc |MeMMH-et8R-ND 8.37 7341 540.92 
Connector Finish: Tin 6(15.24) | GR |MGMMH-4006J-ND 11.56 101.36 746.88 18 (45.72) | GR |M8MMH-1618J-ND 7.71 67.60 498.08 
4g | 18(45.72) | MC |M6MMH-4018R-ND 14.36 125.96 928.10 36 (91.44) | MC |M8MMH-1636R-ND 9.72 85.26 628.24 
' w 18 (45.72) | GR) MGMMH-4018/-ND 12.71 111.43 821.03 36(91.44) | GR |M8MMH-1636J-ND 8.40 73.63 542.56 
“MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M ee) | Me Re iacs trees ‘onan 6 (15.04) | MC |M8MMH-2006R-ND 7.19 63.08 404.78 
: — = (1.44) aT E : 6 (15.24) | GR |M8MMH-2006J-ND 6.92 60.66 446.94 
No.of] Length | Ribbon’) Digi-Key Pricing 6 (15.24) | MC |M6MMH-S006R-ND 14.28 125.20 922.56 ieee | ua. IMERUHERTERIG] pao open ages 

Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 100 6(15.24) | GR |M6MMH-5006J-ND 13.59 119.15 877.93 29 | 18 (45.72) Fev ; : ; 
18 (45.72) | MC |M6MMH-5018R-ND 17.09 149.89 1104.47 18 (45.72) | GR | MBMMH-2018J-ND 7.49 65.69 484.01 
6(15.24) | MC /MGMMH-1006R-ND 6.39 56.05 412.99 50 | 48/4572) | GR |M@MMH-SO18J-ND 1502 131.72 970.60 36 (91.44) | MC |M8MMH-2036R-ND 10.01 87.77 646.70 
aU?) | BR Re oe Shee Aes 36 (91.44) | MC |MGMIMH-5036R-ND 21.32 186.93 1377.35 36 (91.44) | GR_|MBMMH-2036J-ND_ 8.35 73.23 539.62 
10 ape GR INERMMEITaINN Gso S776 49887 36(91.44) | GR |M6MMH-5036J-ND 17.17 150.59 1109.60 6(15.24) | MC |M8MMH-2606R-ND 9.31 81.66 601.70 
36 (9144) | Mc |MOMMH-1036R-ND 780 6839 503.96 6 (15.24) | MC |M6MMH-6006R-ND 15.79 138.50 1020.55 6(15.24) | GR |MSMMH-2606/-ND 895 7851 578.49 
36 (0144) | GR [MGMMH-1036/-ND 708 61.93 456.33 6 (15.24) | GR |M6MMH-6006J-ND 1497 131.24 967.00 ng | 18(45:72) | MC |MBMMH-2618R-ND 10.78 9450 696.30 
6 (15.24) | “MG | MBMMH-t408R-ND 7.28 63188 470.67 go | 1845-72) | MC |MGMMH-Got8R-ND 1917 168.13 1238.84 18(45.72) | GR |MSMMH-2618/-ND 9.70 85.05 626.68 
B(1524 | GR |MBMMHA1408-ND 709 62.18 45817 18.45.72) | GR |M6MMH-6018J-ND 16.69 146.33 1078.21 36 (91.44) | MC |MSMMH-2636R-ND 12.97 113.75 838.19 
18 (45.72 Mc | M6MMH-1418R-ND 8.07 70.79 521.61 36 (91.44) MC |M6MMH-6036R-ND 24.24 212.57 1566.29 36 (91.44) GR |M8MMH-2636J-ND 10.82 94.86 698.96 
14 | 4g (4572) | GR |MEMMH-éiBI-ND 749 6570 48412 36(91.44) | GR | MGMMH-6036J-ND 19.27 168.97 1245.03 6(15.24) | MC /M@MMH-3406R-ND 9.73 85.34 628.85 


6 (15.24) GR |M8MMH-3406J-ND 9.26 81.23 598.51 
18 (45.72 MC |M8MMH-3418R-ND 11.65 102.13 752.56 
45.72) GR |M8MMH-3418J-ND 10.24 89.78 661.53 


) 
) 
36 (91.44) MC |M6MMH-1436R-ND 9.26 81.16 598.02 
) ) 
ia ) 
36 (91.44) MC |M8MMH-3436R-ND 14.52 127.32 938.11 
36 ( ) 


36(91.44) | GR |MGMMH-1436J-ND 8.09 70.98 523.05 34 
6 (15.24) | MC |MGMMH-1606R-ND 7.47 65.51 482.71 Double Ended — Style 8 
6(15.24) | GR |MG6MMH-1606J-ND 7.25 63.57 468.43 7 


18 (45.72) | MC |MGMMH-1618R-ND 8.37 73.41 540.92 91.44) | GR |M8MMH-3436J-ND 11.70 102.61 756.06 
18 | 19(45.72) | GR |M6MMH-1618J-ND 7.71 67.60 498.08 Connector Finish: Tin 6 (15.24) | MC |MBMMH-4006R-ND 12.11 106.21 782.67 
fae a HS Tesora ae . eee 6 (15.24) | GR |M8MMH-4006J-ND 11.56 101.36 746.88 
S120 | uC [MGM-DRND 718 EB 4GL7E] | *MO= SM Mut-Color, GR= 3M Grey A S| | 0 | ile) | Ge |MEMMIOIBEND. 1271 Stal sot03 
18 (45.72) | MC |M6MMH-2018R-ND 8.32 72.95 537.55 No.of} Length | Ribbon*) Digi-Key Pricing ae Me ee ee ba pee 
20 Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 10 100 7 - “ 
18 (45.72) | GR |MGMMH-2018J-ND 7.49 65.69 484.01 (cm) @ (1524) | MG IMSRIIBSSOIERENIGN 14.98 10590 600.56 
36 (91.44) | MC |MGMMH-2036R-ND 10.01 87.77 646.70 6(15.24) | MC |M8MMH-1006R-ND 6. 56.05 412.99 ee ) -S006R- 28 125. 5 
36(91.44) | GR |MGMMH-2036J-ND 8.35 73.23 539.62 6 (15.24) | GR |MBMMH-1006J-ND 6. 54.97 405.05 (15.24) | GR |M8MMH-5006J-ND 13.59 119.15 877.93 
6 (15.24) | MC |MGMMH-2606R-ND 9.31 61.66 601.70 : MC |M8MMH-1018R-ND 6. 60.99 449.38 59 | 18 (45.72) | MC )M8MMH-SO18R-ND 17.09 149.89 1104.47 
6(15.24) | GR |MGMMH-2606J-ND 8.95 7851 578.49 18 (45.72) | GR |M8MMH-1018J-ND 6.59 57.76 425.57 18 (45.72) | GR |MBMME-SOISEND! 15.02 131.72 970.60 
18 (45.72) | MC |M6MMH-2618R-ND 10.78 94.50 696.30 36 (91.44) | MC |M8MMH-1036R-ND 7. 68.39 503.96 36 (91.44) | MC |M8MMH-5036R-ND 21.32 186.93 1377.35 
26 | 48(45.72) | GR |MGMMH-2618J-ND 9.70 85.05 626.68 36 (91.44) | GR | M8MMH-1036J-ND 7. 61.93 456.33 36 (91.44) | GR |M8MMH-5036J-ND_ 17.17 150.59 1109.60 
36 (91.44) MC |M6MMH-2636R-ND 12.97 113.75 838.19 6 (15.24) MC |M8MMH-1406R-ND 7. 63.88 470.67 6 (15.24) MC |M8MMH-6006R-ND 15.79 138.50 1020.55 
36 (91.44) | GR _|M6MMH-2636J-ND 10.82 94.86 698.96 6 (15.24) | GR |M8MMH-1406J-ND 7, 62.18 458.17 6(15.24) | GR  |M8MMH-6006J-ND 14.97 131.24 967.00 
6 (15.24) | MC |M@MMH-3406R-ND 9.73 85.34 628.85 18(45.72) | MC |MBMMH-1418R-ND 8.07 70.79 521.61 go | 18(45:72) | MC |MBMMH-6018R-ND 19.17 168.13. 1238.84 
6(15.24) | GR |M6MMH-3406J-ND 9.26 81.23 598.51 18(45.72) | GR |M8MMH-1418J-ND 7.49 65.70 484.12 18 (45.72) | GR |M8MMH-6018J-ND 16.69 146.33 1078.21 
34 | 18 (45.72) | MC |MGMMH-3418R-ND 11.65 102.13 752.56 36 (91.44) | MC |M8MMH-1436R-ND 9. 81.16 598.02 36 (91.44) | MC |M8MMH-6036R-ND 24.24 212.57 1566.29 
18 (45.72) | GR |M6MMH-3418J-ND 10.24 89.78 661.53 36 (91.44) | GR |M8MMH-1436J-ND 8.09 70.98 523.05 36 (91.44) | GR |M8MMH-6036J-ND 19.27 168.97 1245.03 


Latch/Eject Headers No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
a Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
-100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 26 2.06 (52.32) | MHR26L-ND 293 22278 1008.15 | N3429-5002RB 
Features: * Optional ejector latches (sold separately) * High temperature insulator option for “no lead” 30 2.26 (57.40) MHR30L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3440-5002RB 
soldering operations Electrical Specifications: * Current Rating: 2A « Insulation Resistance: >1 x 1090 at 34 2.46 (62.48) MHR34L-ND. 3.06 232.26 1051.05 | N3431-5002RB 
500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRms at Sea Level Environmental Specifications: » Temperature 40 2.76 (70.10) MHR40L-ND. 3.62 274.92 1244.10 | N3432-5002RB 
Rating: -55°C ~ 105°C » Process Rating: 260°C High temp. PCT insulator version: single pass (profile per 50 3.26 (82.80) MHRS50L-ND. 4.51 342.86 1551.55 | N3433-5002RB 
J-STD-020C); PBT insulator version: Maximum insulator temperature 191°C (Solder wave process only) a z 
Non-compliant Physical Specifications: * Insulator Material: Glass-filled polyester (PBT) * Underplating: 60 3.76 (95.50) MERGE) 5.43 412.38 1866.15 N3372-5002RB 
nickel * Solder Tails: 200” Tin-lead over nickel NEW! Straight, Black PCT - 10” Gold — RoHS Compliant NEW! 
RoHS Compliant Physical Specifications: + Insulator Material: High Temperature glass filled polyester 10 1.26 (32.1) MHS10E-ND 77 58.46 264.55 | D3793-6002-AR 
(PCT) is Solder Talls40'= 1 20H" Mate tn 14 1.46 (37.2) | MHS14E-ND 1.08 82.16 371.80 | 03314-6002-AR 
: 16 0.56 (39.7) MHS16E-ND 1.25 94.80 429.00 | D3408-6002-AR 
Right Angle Headers : . Straight Header 20 1.76 (44.8) MHS20E-ND 1.56 11850 536.25 | D3428-6002-AR 
24 1.96 (49.8) MHS24E-ND 1.87 142.20 643.50 | D3627-6002-AR 
26 2.06 (52.4) MHS26E-ND 2.06 156.42 707.85 | D3429-6002-AR 
30 2.26 (57.4) MHS30E-ND 2.08 158.00 715.00 | D3440-6002-AR 
34 2.46 (62.6) MHS34E-ND 2.12 161.16 729.30 | D3431-6002-AR 
40 2.76 (70.2) MHS40E-ND 2.52 191.18 865.15 | D3432-6002-AR 
50 3.26 (82.9) MHS50E-ND 3.14 238.58 1079.65 | D3433-6002-AR 
Straight, Gray PBT - 30)” Gold 
10 1.26 (32.00) MHS10K-ND 1.39 105.86 479.05 | 3793-6002 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 14 1.46 (37.08) MHS14K-ND. 1.91 145.36 657.80 | 3314-6002 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 16 1.56 (39.62) MHS16K-ND. 2.20 167.48 757.90 | 3408-6002 
NEW! Right Angle, Black PCT - 101” Gold — RoHS Compliant NEW! 20 1.76 (44.70) | MHS20K-ND 272 206.98 936.65 | 3428-6002 
a 1.26 (32.1) ARTES 7 aa oehae: | nsTeN SOAR 24 1.96 (49.78) MHS24K-ND 3.27 248.06 1122.55 | 3627-6002 
14 1.46 (37.2) MHR14E-ND 1.08 82.16 371.80 | D3314-5002-AR 26 2.06 (52.32) MHS26K-ND 3.52 267.02 1208.35 | 3429-6002 
30 2.26 (57.40) MHS30K-ND 3.27 248.06 1122.55 | 3440-6002 
16 1.56 (39.7) MHR16E-ND 1.25 94.80 429.00 | D3408-5002-AR 
34 2.46 (62.48) MHS34K-ND 3.68 279.66 1265.55 | 3431-6002 
20 1.76 (44.8) MHR20E-ND 1.56 118.50 536.25 | D3428-5002-AR 40 2.76 (70.10) MHS40K-ND 4.33 328.64 4487.20 | 3432-6002 
24 1.96 (49.8) MHR24E-ND 1.87 142.20 643.50 | D3627-5002-AR 50 3.26 (82.80) MHSS50K-ND 5.43 412.38 1866.15 | 3433-6002 
26 2.06 (52.4) MHR26E-ND 2.06 156.42 707.85 | D3429-5002-AR 60 3.76 (95.50) MHS60K-ND 6.53 496.12 2245.10 | 3372-6002 
30 2.26 (57.4) MHR30E-ND. 2.08 158.00 715.00 | D3440-5002-AR Straight, Black PCT - 30” Gold — RoHS Compliant 
34 2.46 (62.6 MHR34E-ND 212 161.16 729.30 | D3431-5002-AR 
40 276 tae a MHR40E-ND 959 19148 865.15 | 03430-5002-AR 10 1.26 (32.00) MHS10L-ND 1.16 88.48 400.40 | N3793-6002RB 
-76 (70.2) : . : 14 1.46 (37.08) MHS14L-ND 1.60 121.66 550.55 | N3314-6002RB 
50 3.26 (82.9) IMARSD END Ne: 2228.08) — ANUS i65) | Dats S002 an 16 1.56 (39.62) | MHS16L-ND 1.83 139.04 629.20 | N3408-6002RB 
Right Angle, Gray PBT - 30p” Gold 20 1.76 (44.70) MHS20L-ND 2.27 172.22 779.35 | N3428-6002RB 
10 1.26 (82.00) | MHRIOK-ND 14110744. 486.20 | 3798-5002 24 1.96 (49.78) | MHS24L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3627-6002RB 
14 1.46 (37.08) MHR14K-ND 1.96 148.52 672.10 | 3314-5002 26 2.06 (52.32) MHS26L-ND 2.93 222.78 1008.15 | N3429-6002RB 
16 1.56 (39.62) MHR16K-ND 2.95 170.64 772.20 | 3408-5002 30 2.26 (57.40) MHS30L-ND. 2.72 206.98 936.65 | N3440-6002RB 
20 1.76 (44.70) MHR20K-ND 277 210.14 950.95 | 3428-5002 34 2.46 (62.48) MHS34L-ND 3.04 230.68 1043.90 | N3431-6002RB 
24 1.96 (49.78) | MHR24K-ND 333 25280 1144.00 | 3627-5002 40 2.76 (70.10) | MHS40L-ND 3.62 274.92 1244.10 | N3432-6002RB 
50 3.26 (82.80) MHSS5OL-ND 4.51 342.86 1551.55 | N3433-6002RB 
i; ai ea tit oe ae eee be ota 60 3.76 (95.50) | MHS6OL-ND 5.43 412.38 1866.15 | N3372-6002RB 
50 3.26 (82.80) | MHRSOK-ND 5.53 420.28 1901.90 | 3433-5002 _ Optional Bjecter Latches for’ Connectors: — Rens Compliant 
Ah Ale, Black POT- 90 Gold— Rats Compl [| |0|lU EEO 
10 1.26 (32.00) MHR10L-ND 1.16 88.48 400.40 | N3793-5002RB Short — Black Snap-in......... | MLKS05-NDQ AG/2 17.38 78.65 | N3505-30B 
14 1.46.(37.08) UMERISEND) 1.60 121.66 850.65 | N8314-5002RB Long — Black with roll pins.... | MLKSO4-NDt 21/2 7.90 36.75 | N3505-3B 
16 1.56 (39.62) | MHR16L-ND 1.85 140.62 636.35 | N3408-5002RB Long — Gray with roll pins .... | MLKS02-ND¢ 21/2 7.90 35.75 | 3505-3 
20 1.76 (44.70) MHR20L-ND 2.27 172.22 779.35 | N3428-5002RB Long — Black Snap-in......... MLKS06-NDt 21/2 7.90 35.75 | N3505-31B 
24 1.96 (49.78) MHR24L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3627-5002RB : er Fi Bre 
Use without strain relief + Use with strain relief 


More Product Available Online: www.digikey.com 
44 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Low Profile Headers W A No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
(Protected Headers) D @PReel° 26 1.588 (40.34) MHE26K-ND 1.93 146.94 664.95 N2526-5002RB 
PHYSICAL: 30 1.788 (45.42) MHE30K-ND 2.62 199.08 900.90 N2530-5002RB 
+ Flammability: UL 94V-0 * Marking: 3M logo, Part Identification Number and Orientation Triangle ELECTRICAL: 34 1.988 (50.50) MHE34K-ND 2.31 175.38 793.65 N2534-5002RB 
* Current Rating: 2A * Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS at Sea Level 40 2.288 (58.12) MHE40K-ND 250 189.60 858.00 N2540-5002RB 
ENVIRONMENTAL = , aes 50 2.788 (70.82) MHE50K-ND 3.08 233.84 1058.20 | _N2550-5002RB 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C + UL File No.: £68080 60 3.288 (83.52) MHEGOK-ND 370 281.24 1272.70 | N2560-5002RB 
2500 Series Non-Compliant Specifications: 64 3.488 (88.60) MHE64K-ND 3.95 300.20 1358.50 N2564-5002RB 
Insulation: * Material: Glass filled Polyester (PBT) * Color: Gray » Contact Material: Phosphor Bronze (C510) Plating: 
¢ Underplating: 100” Nickel-QQ-N-290, Class 2 * Wiping Area: Gold-MIL-G-45204, Type II, Grade C * Solder Tails: 
200” 60/40 Tin Lead-MIL-P-81728 * CSA File No.: LR 40971 sevens Bevaeseaniell hectey rae ue i. a 
2500 Series RoHS Compliant Specifications: 5 i 
Process Rating: © sere Siigle pass (profile per J-STD-020C) Insulation: * Material: Glass Filled Polyester (PBT), Glass Contacts | Inches (mm) Part No. 1 100 200 Part No. 
Filled Polyester (PCT) High Temperature option * Contact Material: Copper Alloy Plating: * Underplating: 100” (2.54um) Straight, Black PCT, SMT - 30” Gold— RoHS Compliant 
Nee ee Gold * Solder Tails: 200” (5.08ym) Tin Lead or Matte Tin 10 788 (20.02) MSH10KCT-ND 1.58 120.08 228.00 | N2510-6VOC-RB-WD 
eres spect|calons: 7 P or , 14 .988 (25.10) MSH14KCT-ND 1.62 123.24 234.00 | N2514-6V0C-RB-WD 
Process Rating: * 260°C Single pass (profile per J-STD-020C) Insulation: * Material: High Temperature Glass Filled 
Polyester (PCT) © Color: Black . See Mee Brass pai: * Underplating: 50 ~ 00," Nickel c Wiping Area: 10” 16 1.088 (27.64) MSH16KCT-ND 1.79 135.88 258.00 | N2516-6VOC-RB-WE 
(0.25m) Gold * Solder Tails: 40 ~ 120y” (1 ~ 3m) Matte Tin 20 1.288 (32.72) MSH20KCT-ND 1.85 140.62 267.00 | N2520-6VOC-RB-WE 
24 1.488 (37.80) MSH24KCT-ND 1.96 148.52 282.00 | N2524-6VOC-RB-WE 
Straight Header Right Angle Header Straight Header — SMT 26 1.588 (40.34) MSH26KCT-ND 1.98 150.10 285.00 | N2526-6VOC-RB-WF 
30 1.788 (45.42) MSH30KCT-ND 2.25 170.64 324.00 | N2530-6VOC-RB-WF 
34 1.988 (50.50) MSH34KCT-ND 2.33 176.96 336.00 | N2534-6VOC-RB-WF 
40 2.288 (58.12) MSH40KCT-ND 2.48 188.02 357.00 | N2540-6VOC-RB-WG 
50 2.788 (70.82) MSH50KCT-ND 3.02 229.10 435.00 | N2550-6VOC-RB-WG 
60 3.288 (83.52) MSH60KCT-ND 3.58 271.76 516.00 | N2560-6VOC-RB-WH 
64 3.488 (88.60) MSH64KCT-ND 3.79 287.56 546.00 | N2564-6VOC-RB-WH 
NEW! Straight, Black PCT, SMT - 10” Gold — RoHS Compliant NEW! 
10 .788 (20.02) MSH10ECT-ND 1.04 79.00 150.00 | D2510-6V0C-AR-WD 
14 .988 (25.10) MSH14ECT-ND 1.23 93.22 177.00 | D2514-6V0C-AR-WD 
16 1.088 (27.64) MSH1GECT-ND 1.35 102.70 195.00 | D2516-6VOC-AR-WE 
—— — — 20 1.288 (32.72) MSH20ECT-ND 1.39 105.86 201.00 | D2520-6VOC-AR-WE 
No. of | Dimension A Digi-Key Pricing 3m 24 1.488 (37.80) | _MSH24ECT-ND 148 112.18 213.00 | 02524-6V0C-AR-WE 
Conte cis mm elias; (mam) BariNos i 100 oun marino 26 1.588 (40.34) | MSH26ECT-ND 148 -*112.18 213.00 | D2526-6V0C-AR-WF 
Straight Solder Tail, Gray PBT 30 1.788 (45.42) MSH30ECT-ND 1.68 127.98 243.00 | D2530-6VOC-AR-WF 
10 0.788 (20.02) MHB10K-ND 1.66 126.40 572.00 2510-6002UB 34 1.988 (50.50) MSH34ECT-ND 1.75 132.72 252.00 | D2534-6VOC-AR-WF 
14 0.988 (25.10) MHB14K-ND 1.73 131.14 593.45 2514-6002UB 40 2.288 (58.12) MSH40ECT-ND 1.85 140.62 267.00 | D2540-6VOC-AR-WH 
16 1.088 (27.64) MHB16K-ND 1.91 145.36 657.80 2516-6002UB 50 2.788 (70.82) MSHS50ECT-ND 2.27 172.22 327.00 | D2550-6VOC-AR-WG 
20 1.288 (32.72 MHB20K-ND 2.00 151.68 686.40 2520-6002UB 
24 1.488 ray MHB24K-ND 210 15958 722.15 | _2524-6002UB + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
26 1.588 (40.34) MHB26K-ND 214 162.74 736.45 2526-6002UB 
30 1.788 (45.42) MHB30K-ND 2.48 188.02 850.85 2530-6002UB . 
34 1.988 a MHB34K-ND 256 19434 879.45 | 2534-6002UB Polarized Boardmount Socket 
40 2.288 (58.12) MHB40K-ND 2.75 208.56 943.80 2540-6002UB n - : 
50 2.788 ae MHB50K-ND 3.41 25912 1172.60 2550-6002UB -100” x .100 (2.54mm x 2.54mm) — 8500 Series 
60 3.288 (83.52) MHB60K-ND 4.08 309.68 1401.40 2560-6002UB FEATURES: ¢ Centerbump polarization * Mates with low profile 
NEW! Straight Solder Tail, Black PCT - 10” Gold — RoHS Compliant NEW! shrouded headers 
r 7 a PHYSICAL: « Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT) »* Flam- 
4 he an TCE ane aoe Seine ee eran mability: UL 94V-0 * Color: Gray »* Contact Material: Copper Alloy 
16 1.088 (27.64) MHC16E-ND 119 90.06 407.55 D2516-6002-AR * Plating — Underplating and U-slot: 2um (79u”) Nickel * Wiping Area: 
; f : % é 0.3m (12y”) Gold * Solder Tails: Gold Flash * Marking: 3M logo, Part 
20 1.288 (32.72) MHC20E-ND 1.23 93.22 421.85 D2520-6002-AR Identification Number and Orientation Triangle 
24 1.488 (37.80) MHC24E-ND 1.31 99.54 450.45 D2524-6002-AR ELECTRICAL: ¢ Current Rating: 1A * Insulation Resistance: >1 x 1090 
26 1.588 (40.34) MHC26E-ND 1.33 101.12 457.60 2526-6002-AR @ 500VDC 
30 1.788 (45.42) MHC30E-ND 1.54 116.92 529.10 D2530-6002-AR ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
34 1.988 (50.50) MHC34E-ND 1.60 121.66 550.55 D2534-6002-AR 
40 2.288 (58.12) MHC40E-ND 171 129.56 586.30 D2540-6002-AR No. of Dimension A | Digi-Key Pricing 3M 
50 2.788 (70.82) MHC50E-ND 2.10 159.58 722.15 D2550-6002-AR Contacts | Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Straight Solder Tail, Black PCT - 30p” Gold — RoHS Compliant 10 0.68 (17.3) MSPV10-ND 2.20 167.48 757.90 8510-4500PL 
10 0.788 (20.02) MHC10K-ND 137 104.28 471.90 N2510-6002RB 16 0.98 (25.9) MSPV16-ND 2.85 216.46 979.55 8516-4500PL 
14 0.988 (25.10) MHC14K-ND 141 107.44 486.20 | N2514-6002RB 56 PH oe SE eeu rH pee fe ae eee cane 
16 1.088 (27.64 MHC16K-ND 1.58 120.08 543.40 N2516-6002RB ; : i ; : ‘ i 
20 4.288 ee MHC20K-ND 1.64 12482 564.85 | N2520-6002RB 34 1.88 (47.7) MSPV34-ND 4.70 357.08 1615.90 | _ 8534-4500PL 
24 1.488 (37.80) MHC24K-ND 1.75 132.72 600.60 N2524-6002RB 40 2.18 (55.4) MSPV40-ND 5.26 399.74 1808.95 8540-4500PL 
26 1.588 (40.34) MHC26K-ND 1.77. 134.30 607.75 | N2526-6002RB 50 2.68 (68.1) MSPV50-ND 6.28 477.16 2159.30 | 8550-4500PL 
30 1.788 (45.42) MHC30K-ND 204 15484 700.70 -| N2530-6002RB 80 3.18 (80.8) MSPV60-ND 730 554.58 2509.65 | 8560-4500PL 
64 3.38 (85.8) MSPV64-ND 7.68 583.02 2638.35, 8564-4500PL 
34 1.988 (50.50) MHC34K-ND 212 161.16 729.30 N2534-6002RB 
40 2.288 (58.12) MHC40K-ND 2.27 172.22 779.35 N2540-6002RB 
50 2.788 (70.82) MHC50K-ND 2.81 213.30 965.25 N2550-6002RB 
60 3.288 (83.52) MHC60K-ND 3.37 255.96 1158.30 N2560-6002RB 
64 3.488 (88.60) MHC64K-ND 3.58 27176 1229.80 N2564-6002RB Ro un d Co n d uctor Flat Ca ble 
10 0.788 (20 a RAGE a we Te via ari 2510-5002UB een en repair 
. ; : : ; . ‘ ical: ».050" pitch « i jal: Polyvi i AWM Style No.: 2651 
14 0.988 (25.10) | MHD14K-ND 189 143.78 650.65 | 2514-5002UB (Pu) = Color G eet Rad SITE an wire FL eAWIMI 2651 ” 
16 1.088 (27.64) MHD16K-ND 2.10 159.58 722.15 2516-5002UB 105C 300V VW1 * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded 
20 1.288 (32.72) MHD20K-ND 2.23 169.06 765.05 2520-5002UB Copper 025 A 
24 1.488 (37.80) MHO24K-ND 2.31 175.38 793.65 2524-5002UB Eis ceinal civohaca Ratan ool, <ifaucionResienne 1 (0.64) | B Som 
26 1.588 (40.34) MHD26K-ND 233 176.96 800.80 | 2526-5002UB aguenoigee NS UNANOM: ESISTAN GC eh 035 [++1.050(1.27) 
30 1.788 (45.42) MHD30K-ND 3.18 241.74 1093.95 | 2530-5002UB MOO OOCOOOE 
34 1.988 (50.50) MHD34K-ND 2.79 211.72 958.10 2534-5002UB Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C * Flam- 
40 2.288 (58.12) MHD40K-ND 3.02 22910 1036.75 2540-5002UB mability Rating: VW-1 
50 2.788 (70.82) MHD50K-ND 3.72 282.82 1279.85 2550-5002UB — = 
NEW! Right Angle Solder Tail, Black PCT - 10” Gold — RoHS Compliant NEW! ‘iat rae nae Note: X in Digi-Key ie ta No. of Feet 
10 .788 (20.02) MHE10E-ND 1.02 77.42 350.35 D2510-5002-AR Contacts ry B Part No. 5ft* 10fL* 25ft* 50ft* 100ft* 300ftL« 
is | iossarey [ite ats aa apie devas :||capsiaenpoan 6 | 0.30(7.62) | 0.25 (6.35) | MCOBG-X-ND 122 227 506 873 te71 41.88 
20 4.288 (32.72) MHE20E-ND 137 104.28 471.90 2520-5002-AR 10 | 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10G-X-ND 171 317 7.08 «12.21 21.98 58.60 
2A 1/488 (3780) MHE24E-ND 144 409.02 493.35 D2524-5002-AR 14 | 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14G-X-ND 216 402 896 1545 2780 74.14 
26 1.588 (40.34) MHE26E-ND 146 410.80 500.50 02526-5002-AR 16 | 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16G-X-ND 247 4.59 10.24 1765 31.77 84.72 
30 1.788 (45.42) MHE30E-ND 198 45010 679 25 D2530-5002-AR 20 | 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20G-X-ND 3.09 5.74 12.80 22.07 ~— 39.72 105.92 
34 1.988 (50.50) MHE34E-ND 1.73 131.14 593.45 D2534-5002-AR 24 | 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24G-X-ND 371 688 15.36 2648 47.66 127.10 
40 2.288 (58.12) MHE40E-ND 1.87 142.20 643.50 D2540-5002-AR 26 | 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26G-X-ND 4.02 746 1664 28.68 51.63 137.68 
50 2.788 (70.82) MHES0E-ND 231 175.38 793.65 D2550-5002-AR 34 | 4.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34G-X-ND 525 9.75 21.76 3751 67.52 180.06 
Right Angle Solder Tail, Black PCT - 30 Gold — RoHS Compliant 37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37G-X-ND 5.72 10.61 23.68 40.83 73.49 195.96 
aD 0.788 (20.02) AMET Fr) 1534 521.95 §2540-S009RB 40 _ | 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40G-X-ND 618 11.48 25.60 44.14 79.45 211.86 
14 0.988 (25.10) MHE14K-ND 156 118.50 536.25 N2514-5002RB 50 | 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50G-X-ND 772 1434 31.99 55.16 99.29 264.76 
16 1.088 (27.64) MHE16K-ND 1.75 132.72 600.60 N2516-5002RB 60 | 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60G-X-ND 9.27 17.21 38.39 66.20 119.15 317.74 
20 1.288 (32.72) MHE20K-ND 1.83 139.04 629.20 N2520-5002RB 64 | 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64G-X-ND 9.88 18.36 40.95 70.60 127.09 338.90 
1.488 (37.80) MHE24K-ND 1.91 145.36 657.80 N2524-5002RB * Cable available on xxx foot roll 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Color Coded Flat Cable 


3302 Series 


Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) *Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier * AWM 20462 
105C 300V VW1 * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded 
Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V «Insulation Resistance: >1 
xX 1090/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 
mability Rating: VW-1 


-20°C ~ 105°C * Flam- 


A 
| B 


-+|.050 (1.27) 
@@{ LOCOCO (107) 


UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 20462 


iL 


042 


NEW! Round Conductor 
Flat Cable FEP - 3601 Series 


Features: + Excellent abrasion and chemical resistance 
* Excellent mechanical durability * Nonflammable * UL 
Recognized at 200°C 

Physical Specifications: * Insulation Material: Fluorinat- 
ed Ethylene Propylene (FEP) ¢ Insulation Color: Blue 
Electrical Specifications: + Voltage Rating: 300V (USA); 
<50V (EU) » Insulation Resistance: >1 x 10190 / 10ft (3 
meters) * Conductors: 28 AWG, 7x36 AWG (7xo0.127) 
Silver plated stranded copper * Temperature Rating: 


UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 20424 


B 
025 (0.64) 950 (1.27) 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5ft* 10ft* 25ft* 50ft* 100ft* 300 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10M-X-ND 3.03 5.63 12.56 21.66 38.99 103.96 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14M-X-ND 4.24 7.88 17.59 30.32 54.58 145.54 
16 et (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16M-X-ND 4.85 9.01 20.10 3465 6237 166.32 
20 00 (25.40) r 95 (24.13) | MC20M-X-ND 6.06 11.26 25.12 43.31 77.96 207.90 
24 i 20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24M-X-ND 7.28 13.51 30.15 51.98 93.56 249.48 
26 1.30 (33.02) 5 25 (31.75) | MC26M-X-ND 7.88 14.64 32.66 56.31 101.36 270.28 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34M-X-ND 10.31 19.14 42.71 73.63 132.54 353.44 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37M-X-ND 11.22 © 20.83 46.47 80.13 144.23 384.62 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40M-X-ND 12.13 22.52 50.24 86.63 155.93 415.80 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50M-X-ND 15.16 28.15 62.80 108.28 194.91 519.76 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60M-X-ND 18.19 33.78 75.36 129.94 233.89 623.70 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64M-X-ND 19.40 36.04 80.39 138.60 249.48 665.28 


* Cable available on xxx foot roll 


High Flex Life Cable 
3319 Series , 


19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex 
life available for dynamic applications. Flex life of 100 million 
cycles at 1 3/4 inch diameter. 

Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) *Color: Black with Red Stripe on wire #1 * AWM 2651 
105C 300V VW1 *Conductors: 28 AWG, 19 x 40 Silver Plated 
Stranded Copper Alloy 

Electrical: * Voltage Rating: 300V 
1010/10 feet 

Environmental: * Temperature Rating: 
mability Rating: VW-1 


«Insulation Resistance: >1 x 


-20°C ~ 105°C * Flam- 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 2651 


-55°C ~ 200°C * Flammability Rating: VW-1 
Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MB10C-X-ND 21.66 40.22 89.72 154.69 247.50 
15 0.75 (19.05) | 0.7 (17.78) | MB15C-X-ND 32.49 60.33 134.58 232.04 371.26 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MB16C-X-ND 34.65 64.35 143.55 247.50 396.00 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MB20C-X-ND 43.31 80.44 179.44 309.38 495.00 
25 1.25 (31.75) | 1.20 (30.48) | MB25C-X-ND 54.14 100.55 224.30 386.73 618.76 
26 fi ns (33.02) | 1.25 (31.75) | MB26C-X-ND 56.31 104.57 233.27 402.19 643.50 
30 5 (38.1) | 1.45 (36.83 | MB30C-X-ND 64.97 120.66 269.16 464.06 742.50 
34 He 0 (43.18) | 1.65 (41.91) | MB34C-X-ND 73.63 136.74 305.04 525.94 841.50 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MB40C-X-ND 86.63 160.88 358.88 618.75 990.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MB50C-X-ND 108.28 201.09 448.59 773.44 1237.50 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MB60C-X-ND 129.94 241.31 538.31 928.13 1485.00 

* Cable available on xxx foot roll 

Twisted Pair Flat Cable 

1700 Series * UL File No.: £42769 


Provides reduced crosstalk in balanced drive applications. Standard 
product has alternating 18” twisted sections and 2” flat sections. 


Physical: * .050” pitch Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) *Color: 10 Color Repeat with Tan Common »* AWM 
20462 105C 300V VW1 » Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned 
Stranded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V » Insulation Resistance: >1 
x 1090/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C * Flam- 
mability Rating: VW-1 


AWM Style No.: 20462 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts a ee Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* 100 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10H-X-ND 19.94 37.03 82.60 142.41 227.86 
14 0.70 (17.78) et 6.51) | MC14H-X-ND 27.91 51.84 115.64 199.38 319.00 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16H-X-ND 31.90 59.24 132.15 227.85 364.56 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20H-X-ND 39.87 74.05 165.19 284.81 455.70 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24H-X-ND 47.85 88.86 198.23 341.78 546.84 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26H-X-ND 51.84 96.27 214.75 370.26 592.42 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34H-X-ND 67.79 125.89 280.83 484.19 774.70 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37H-X-ND 73.77 136.99 305.60 526.90 843.04 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40H-X-ND 79.75 148.10 330.38 569.63 911.40 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50H-X-ND 99.69 185.13 412.98 712.04 1139.26 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60H-X-ND 119.62 222.15 495.57 854.44 1367.10 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64H-X-ND 127.59 236.96 528.60 911.38 1458.20 

* Cable available on xxx foot roll 

Gray Cable Clamps with Adhesive RoHS 

3484 Series: Cable clamps organize cable routing by clamping and retaining up to six layers of flat cable. 

3484-1000-ND Cable Clamps with Adhesive ............0...0. cece cece cece cece eeee ee eec essen seen este eeeen ee $14.00/100 

Round Conductor Flat Cable Rolis 


2010 Series — Halogen Free . 


Advantages of this halogen free insulation are low smoke 
(BSS 7238) and low toxicity of combustion gasses (NES 713). 


Physical: * .050” pitch * Insulation Material: Halogen Free 
Polyolefin (PO) * Color: Off-White with Blue Stripe on wire #1 
© Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 30V * Insulation Resistance: >1 x 
1000/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C » Flam- 
mability Rating: UL: Horizontal IEC 332-1, -2, & -3 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 20930 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* 100 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10F-X-ND 3.23 6.01 13.40 23.10 36.96 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14F-X-ND 4.53 8.41 18.76 32.34 51.74 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16F-X-ND 5.17 9.61 21.44 36.96 59.14 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20F-X-ND 6.47 12.01 26.80 46.20 73.92 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26F-X-ND 8.41 15.62 34.84 60.06 96.10 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34F-X-ND 11.00 20.42 45.55 78.54 125.66 
36 1.80 (45.72) | 1.75 (44.45) | MC36F-X-ND 11.64 21.62 48.23 83.16 133.06 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40F-X-ND 12.94 24.02 53.59 92.40 147.84 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50F-X-ND 16.17 30.03 66.99 115.50 184.80 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60F-X-ND 19.40 36.04 80.39 138.60 221.76 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64F-X-ND 20.70 38.44 85.75 147.84 236.54 


* Cable available on xxx foot roll 


Shielded/Jacketed Flat Cable 


3517 Series 


360° expanded copper shielding provide 20 db average shielding 
effectiveness. 


Physical: * .050” pitch »* Jacket Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) * Jacket Color: Black * Insulation Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) * Insulation Color: Gray with Red Stripe on wire 
#1 * AWM 20879 75C 28 AWG * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 
Tinned Stranded Copper * Shielding Material: Expanded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V «Insulation Resistance: >1 
x 10190/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 
mability Rating: N.E.C 725, CL2 


-20°C ~ 80°C * Flam- 


ni q( 


.005 (0.13) 


UL File No.: E118773 
AWM Style No.: 20879 


A 
B ——+| 


.050 (1.27) 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch Mal Digi-Key Pricing 
Contacts A Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* — 100 ft.* 
9 0.45 (11.43) | 0. a 0.16) | MBO9R-X-ND 3.12 5.79 12.92 22.28 35.64 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MB10R-X-ND 3.46 6.43 14.35 24.74 39.58 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MB14R-X-ND 4.85 9.01 20.09 34.64 55.42 
15 ne (19.05) | 0.70 (17.78) | MB15R-X-ND 5.19 9.65 21.52 37.10 59.36 
16 80 (20.32) 7 75 (19.05) | MB16R-X-ND 5.54 10.29 22.95 39.58 63.32 
20 7 00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MB20R-X-ND 6.93 12.86 28.70 49.48 79.16 
24 1.20 (30.48) i 15 (29.21) | MB24R-X-ND 8.31 15.43 34.43 59.36 94.98 
25 1.25 (31.75) | 1.20 (30.48) | MB25R-X-ND 8.66 16.08 35.87 61.84 98.94 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MB26R-X-ND 9.00 16.72 37.30 64.31 102.90 
30 1.50 (38.10) | 1.45 (36.83) | MB30R-X-ND 10.39 19.30 43.04 74.21 118.74 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MB34R-X-ND 11.77 21.87 48.78 84.10 134.56 
36 1.80 (45.72) | 1.75 (44.45) | MB36R-X-ND 12.47 23.15 51.65 89.05 142.48 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MB37R-X-ND 12.81 23.80 53.08 91.53 146.44 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MB40R-X-ND 13.85 25.73 57.39 98.95 158.32 
50 2.50 (63. a 2.45 (62.23) | MB50R-X-ND 17.32 32.16 71.74 123.69 197.90 
60 | 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MBGOR-X-ND 20.78 38.59 86.09 14843 237.48 
64 3.20 (81. ay 3.15 (80.01) | MB64R-X-ND 22.17 41.16 91.83 158.33 253.32 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* 100 ft.* 
9 0.58 (14.70) | 0.40 (10.16) | MBO9H-X-ND 11.24 20.87 46.56 80.28 153.90 
10 0.63 (16.00) | 0.45 (11.43) | MB10H-X-ND 12.49 23.19 51.74 89.20 180.90 
14 0.83 (21.10) | 0.65 (16.51) | MB14H-X-ND 17.48 32.47 72.43 124.88 190.78 
15 0.88 (22.40) | 0.70 (17.78) | MB15H-X-ND 18.73 34.78 77.60 133.79 214.06 
16 0.93 (23.60) | 0.75 (19.05) | MB16H-X-ND 19.98 37.11 82.77 142.71 228.34 
20 1.13 (28.70) | 0.95 (24.13) | MB20H-X-ND 24.97 46.38 103.46 178.39 285.42 
24 1.33 (33.80) | 1.15 (29.21) | MB24H-X-ND 29.97 55.65 124.15 214.05 342.48 
25 1.38 (35.00) | 1.20 (30.48) | MB25H-X-ND 31.22 57.97 129.33 222.98 356.76 
26 1.43 (36.30) | 1.25 (31.75) | MB26H-X-ND 32.46 60.29 134.49 231.89 371.02 
30 1.63 (41.40) | 1.45 (36.83) | MB30H-X-ND 31.92 59.28 132.24 228.00 364.80 
34 1.83 (46.50) | 1.65 (41.91) | MB34H-X-ND 30.16 56.01 124.94 215.41 344.66 
36 1.93 (49.00) | 1.75 (44.45) | MB36H-X-ND 44.95 83.48 186.23 321.09 513.74 
37 1.98 (50.30) | 1.80 (45.72) | MB37H-X-ND 46.32 86.02 191.89 330.84 529.34 
40 2.13 (54.10) | 1.95 (49.53) | MB40H-X-ND 49.95 92.76 206.92 356.76 570.82 
50 2.63 (66.80) | 2.45 (62.23) | MB50H-X-ND 62.43 115.95 258.66 445.96 713.54 
60 : 13 (79.50) | 2.95 (74.93) | MB60H-X-ND 74.92 139.14 310.39 535.15 916.18 
64 -38 (85.90) | 3.15 (80.01) | MB64H-X-ND 79.92 148.42 331.09 570.84 977.28 


* Cable available on xxx foot roll 


* Cable available on xxx foot roll 


More Product Available Online: www.digikey.com 


46 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Shielded/Jacketed Flat 


Sl Cable — 1785 Series 


PHYSICAL: * .050” pitch * Jacket 
Material: Polyvinyl Chloride (PVC) 
¢ Jacket Color: Black » Primary Material: 
PVC «Primary Color: 10 Color Repeat 
with Tan Common « Shielding: Expanded 
Copper 

ELECTRICAL: ¢ Voltage Rating: USA: 
N.E.C. 725, CL2 or AWM 150V; Canada: 
150V; EU: >50V « Insulation Resistance: 
>1 x 1090/10 feet 

ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: 
-20°C ~ 80°C 


SIOIOIoYg £9) ©@@ @®) ) 


.005 Expanded 
Copper 


28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Ww @& 
UL File No.: £118773 
AWM Style No.: 2912 


RoHS) 


semua 


® 


——— 
seni) | 


io ei] 


20.0 (508) ——| 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
16 0.93 (23.60) | 0.75 (19.05) MB16F-X-ND 35.89 80.06 138.04 220.86 
20 1.13 (28.70) | 0.95 (24.13) MB20F-X-ND A147 92.51 159.50 255.20 
26 1.43 (36.30) | 1.25 (31.75) MB26F-X-ND 53.91 120.26 207.34 331.74 
34 1.83 (46.50) | 1.65 (41.91) MB34F-X-ND 70.50 157.27 271.15 433.84 
36 1.93 (49.00) | 1.75 (44.45) MB36F-X-ND 74.65 166.52 287.10 459.36 
40 2.13 (54.10) | 1.95 (49.53) MB40F-X-ND 88.52 197.48 340.48 544.76 
50 2.63 (66.80) | 2.45 (62.23) MB50F-X-ND 103.68 231.28 398.75 638.00 
60 3.13 (79.50) | 2.95 (74.93) MB60F-X-ND 124.41 277.52 478.49 765.58 
64 3.38 (85.90) | 3.15 (80.01) MB64F-X-ND 141.63 315.95 544.74 871.58 
* Cable available on xxx foot roll 
Round Jacketed/Shielded AN RoHS 


Flat Cable — 3659 Series 


PHYSICAL: * .050” pitch * Jacket 
Material: Polyvinyl Chloride (PVC) 
¢ Jacket Color: Black * Primary Material: 
PVC Primary Color: Gray * Conductors: 
28 AWG 7 x 36 Tinned Stranded Copper 


Cover 


Shielding Jatch Screw Al 


UL File No.: 
AWM Style No.: 20267 


E118773 


eomrvant 


® 


Cover (B) hole jock o 40) 
* Shielding: 0.001” (.03mm) Thick wan 
Aluminum/Polyester Film Foil and 90% 2» See 


Coverage Tinned Copper Braid 
ELECTRICAL: * Voltage Rating: USA: 


ey” Thickness 
Cover nut 


N.E.C. 725, CL2 or AWM 300V; Canada: c Pog ahielding 


300V, EU: >50V » Insulation Resistance: 
>1 x 10100/10 feet 


ENVIRONMENTAL: Temperature Rating: 
-20°C ~ 80°C 


Rar fd anise winding tab 
Shielding ‘over latch 


cover (A) 


ones Paper ‘ 
Jacket 


Alum./Poly. 


Film Foil 
Cable 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5ft.* 10ft.* 25ft.* SOft.* 100 ft.* 
9 0.27 (6.9) 0.40 (10.2) | MCO9R-X-ND 10.24 19.02 42.43 73.15 117.04 
10 0.27 (6.9) 0.45 (11.4) | MC10R-X-ND. 10.72 19.91 44.42 76.59 122.54 
14 0.31 (7.9) 0.65 (16.5) | MC14R-X-ND 11.65 21.64 48.27 83.23 = 133.16 
15 0.31 (7.9) 0.70 (17.8) | MC15R-X-ND. 12.12 22.51 50.21 86.56 138.50 
16 0.31 (7.9) 0.75 (19.1) _| MC16R-X-ND 12.58 23.36 62.11 89.85 143.76 
20 0.34 (8.6) 0.95 (24.1) | MC20R-X-ND 13.05 24.24 54.06 93.21 149.14 
24 0.37 (9.4) 1.15 (29.2) | MC24R-X-ND 13.98 25.96 57.92 99.86 159.78 
25 0.37 (9.4) 1.20 (30.5) | MC25R-X-ND 14.42 26.78 59.73 102.99 164.78 
26 0.37 (9.4) 1.25 (31.8) | MC26R-X-ND 14.91 27.70 61.78 106.53 170.44 
34 0.41 (10.4) | 1.65 (41.9) | MC34R-X-ND 16.78 31.16 69.51 119.85 191.76 
36 0.43 (10.9) | 1.75 (44.5) | MC36R-X-ND 17.24 32.03 71.44 = 123.18 197.08 
37 0.43 (10.9) | 1.80 (45.7) | MC37R-X-ND 17.71 32.89 73.37 126.50 202.40 
40 0.43 (10.9) | 1.95 (49.5) | MC40R-X-ND 18.18 33.76 75.31 129.84 = 207.74 
50 0.48 (12.2) | 2.45 (62.2) | MC50R-X-ND 20.97 38.95 86.88 149.80 239.68 
60 0.51 (13.0) | 2.95 (74.9) | MC60R-X-ND 23.51 43.66 97.40 167.94 268.70 
64 0.54 (13.7) | 3.15 (80.0) | MC64R-X-ND 24.70 45.87 102.33 176.44 282.30 
* Cable available on xxx foot roll 
No. of Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Part No. ll 100 500 1,000 Part No. 
D-Sub Backshells 

9 MDBSO09-ND 3.93 298.62 1351.35 2457.00 3357-9209 

15 MDBS15-ND 4.35 330.22 1494.35 2717.00 3357-9215 

25 MDBS25-ND 4.97 377.62 1708.85 3107.00 3357-9225 

37 MDBS37-ND 7.26 551.42 2495.35 4537.00 3357-9237 

50 MDBS50-ND 11.40 865.84 3918.20 7124.00 3357-9250 

Thumbscrew Kit (2 Thumbscrews and 2 Retainers) 
= MDTS07-ND 4.33 328.64 1487.20 2704.00 3341-7 KIT 


Round/Jacketed Flat 
Cable — 3759 Series 


PHYSICAL: * 050” pitch * Jacket Material: 
Polyvinyl Chloride (PVC) » Jacket Color: Black 


and & 


.050 (1.27) Pitch 


Paper | 


UL File No.: E118773 
AWM Style No.: 20267 


Bonded 
5 L 1.0 (25) 


Ref. 


Primary Material: PVC 


ELECTRICAL: + Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, 
CL2 or AWM 300V; Canada: 300V; EU: <50V 
* Insulation Resistance: >1 x 10100/10 feet 


ENVIRONMENTAL: ¢ Temperature Rating: -20°C 
~ 80°C 


026 (0.66) 
Min. PVC 
Jacket 


Polyester Film 


PVC Primary Insulation 


28 AWG 7 x 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
9 0.26 (6.6) 0.40 (10.2) MBO9A-X-ND 8.75 16.25 36.25 62.50 100.00 
10 0.26 (6.6) 0.45 (11.4) MB10A-X-ND 9.16 17.01 37.95 65.43 104.68 
14 0.27 (6.9) 0.65 (16.5) MB14A-X-ND 9.95 18.49 41.24 71.10 = 113.76 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
15 0.27 (6.9) 0.70 (17.8) MB15A-X-ND 10.35 19.23 42.89 73.95 118.32 
16 0.27 (6.9) 0.75 (19.1) MB16A-X-ND 10.75 19.96 44.54 76.79 = 122.86 
20 0.30 (7.6) 0.95 (24.1) MB20A-X-ND 11.15 20.71 46.19 79.64 = 127.42 
24 0.33 (8.4) 1.15 (29.2) MB24A-X-ND 11.95 22.18 49.49 85.33 136.52 
25 0.33 (8.4) 1.20 (30.5) MB25A-X-ND 12.32 22.88 51.04 88.00 140.80 
26 0.33 (8.4) 1.25 (31.8) MB26A-X-ND 12.74 23.67 52.79 91.03 145.64 
30 0.37 (9.4) 1.45 (36.8) MB30A-X-ND 12.68 23.56 52.55 90.60 144.96 
34 0.37 (9.4) 1.65 (41.9) MB34A-X-ND 14.34 26.62 59.39 102.40 163.84 
36 0.39 (9.9) 1.75 (44.5) MB36A-X-ND 14.73 27.36 61.04 105.24 168.38 
37 0.39 (9.9) 1.80 (45.7) MB37A-X-ND 15.13 28.10 62.68 108.08 172.92 
40 0.39 (9.9) 1.95 (49.5) MB40A-X-ND 15.53 28.84 64.34 110.93 177.48 
50 0.44 (11.2) 2.45 (62.2) MB50A-X-ND 17.92 33.28 74.23 127.99 204.78 
60 0.47 (11.9) 2.95 (74.9) MB60A-X-ND 20.09 37.31 83.22 143.49 229.58 
64 0.50 (12.7) 3.15 (80.0) MB64A-X-ND 21.10 39.19 87.43 150.74 = 241.18 


* Cable available on xxx foot roll 


.025” Gray Flat Cable —- 3754Series ‘AY 


PHYSICAL: * PVC Insulation * 30 AWG 
Stranded on .025” spacing 


ELECTRICAL: » Voltage Rating: 30V 
«Flammability Rating: USA: VW-1 
Canada: FT1 


ENVIRONMENTAL: 
Rating: -20°C ~ 105°C 


30 AWG 7 x 38 (7 x 0.102) Tinned 
Stranded Copper Conductors 


* Temperature Insulation 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. SFt.* 10Ft.* 25Ft.* SOFt* 100 Ft.* 300 Ft.* 
20 0.500 (12.70) | 0.475 (12.07) | MB20G-X-ND 3.65 6.77 15.10 26.04 46.87 125.00 
26 0.650 (16.51) | 0.625 (15.88) | MB26G-X-ND 4.74 8.80 19.63 33.85 60.93 162.48 
30 0.750 (19.05) | 0.725 (18.42) | MB30G-X-ND 547 10.16 22.65 39.06 70.31 187.48 
40 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40G-X-ND 7.29 13.54 30.21 52.08 93.74 249.98 
50 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) | MB50G-X-ND 9.11 16.93 37.76 65.10 117.18 312.48 
60 1.500 (38.10) | 1.475 (37.47) | MB60G-X-ND 10.94 20.31 45.31 78.12 140.62 374.98 
68 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68G-X-ND 12.40 23.02 51.35 88.54 159.37 424.98 
80 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80G-X-ND 14.58 27.08 60.41 104.16 187.49 499.96 
100 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100G-X-ND 18.23 33.85 75.52 130.20 234.36 624.96 
* Cable available on xxx foot roll 

UL File No.: £42769 


Round Conductor Flat 
Cable — 2049 Series 


PHYSICAL: ¢ .025” pitch «Insulation Material: Halogen 
Free Polyolefin (PO) * Color: Off-White 


ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: 30V; EU: <50V 
* Insulation Resistance: >1 x 1010/10 feet 


ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -40°C ~ 105°C 


AWM Style No.: 20930 


RoHS © 025 (0.64) 


commune 


® 


30 AWG Tinned Solid 
Copper Conductors 


Halogen Free 
PO Insulation 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* MOS ei2oittes 50 ft.* 100 ft.* 
20 0.500 (12.70) | 0.475 (12.07) | MB20K-X-ND 6.23 11.56 25.80 44.48 71.16 
40 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40K-X-ND 13.13 24.38 54.38 93.75 150.00 
50 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) | MB50K-X-ND 15.65 29.07 64.85 111.81 178.90 
60 1.500 (38.10) | 1.475 (20.47) | MB60K-X-ND 18.68 34.69 77.39 = 133.43 213.48 
68 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68K-X-ND 21.17 39.32 87.70 151.21 241.94 
80 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80K-X-ND 24.91 46.25 103.18 177.90 284.64 
100 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100K-X-ND 31.13 57.81 128.97 222.36 355.78 


* Cable available on xxx foot roll 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 2651 


Round Conductor Flat 
Cable — 3625 Series 


PHYSICAL: * 1.0mm pitch ¢ Insulation Material: 
Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Gray 
ELECTRICAL: + Voltage Rating: USA: 300V; 
Canada: 300V; EU: <50V_ * Insulation 
Resistance: >1 x 1010/10 feet 


ENVIRONMENTAL: * Temperature Rating: 
-20°C ~ 105°C 


aad @ 


1.00 (.039) 


28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


PVC 
Insulation 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Meters 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 M* 10M* 25™M* 50M* 100 M* 
8 0.315 (8.00) 0.276 (7.00) MCO8L-X-ND 5.96 11.07 24.69 42.56 68.10 
14 0.551 (14.00) | 0.512 (13.00) MC14L-X-ND 11.47 21.31 47.53 81.95 131.12 
16 0.630 (16.00) | 0.591 (15.00) MC16L-X-ND 13.11 24.35 54.32 93.65 149.84 
20 0.787 (20.00) | 0.748 (19.00) MC20L-X-ND 14.90 27.67 61.73 106.43 170.28 
22 0.866 (22.00) | 0.827 (21.00) MC22L-X-ND 18.03 33.48 74.69 128.78 206.04 
24 0.945 (24.00) | 0.906 (23.00) MC24L-X-ND 19.67 36.53 81.48 140.49 224.78 
26 1.024 (26.00) | 0.984 (25.00) MC26L-X-ND 21.30 39.57 88.26 15218 243.48 
30 1.181 (30.00) | 1.142 (29.00) MC30L-X-ND 24.58 45.65 101.84 175.59 280.94 
34 1.339 (34.00) | 1.299 (33.00) MC34L-X-ND 27.86 51.74 115.43 199.01 318.42 
36 1.417 (36.00) | 1.378 (35.00) MC36L-X-ND 26.82 49.80 111.10 191.55 337.14 
40 1.575 (40.00) | 1.535 (39.00) MC40L-X-ND 32.78 60.88 135.80 234.14 374.62 


* Cable available on xxx meter roll 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(t091) 47 


&) Single Ended — Female Male to Female 
ASSMANN a _ 
of ie 7) 
Ud tt is iy 
i 


D-Subminiature Connectors 


Dimensions «MC=Multi-Color, GR=Gray ; 
No. of| A Inch ‘ 7 7 Plastic with Strain Relief Shown *MC=Multi-Color, GR=Gray 
Cont. | (mm) g Z (12.55) Plastic with Strain Relief Shown 
1213 ~ No. of Length | Rib- - 
9]. Con- |Contact} Feet | bon | Digi-Key Price Each No. of Length | Rib- ) - 
(30.81) 7 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Cons contact fee bone: Blakey Price Encil 
1541 Plastic d 6 (1.83) | MC |H7FXH-O906M-ND 4.77 3.62 : 
15 | aaa 6(1.83) | MC | H7MFH-O906M-ND 911 6.91 
(39.14) 9 | Gold | (1.83) ) GR PRZESHSOeOeGeND A445 3:38 6 (1.83) | GR | H7MFH-0906G-ND 879 6.67 
. is 40 (3.05)| MC | H7FXH-0910M-ND 5.05 3.83 9 | gor | 6 (1.88) ; : 
4 ‘i S 1013.05) GR | H7FXH-09106-ND 4 10 (3.05) | MC | H7MFH-O910M-ND 939 7.12 
2.088 1 (12.55) (3.05) ae 10(3.05)| GR | H7MFH-0910G-ND 887 673 
25 53.04) ; 6 (1.83) | MC | H7FXH-1506M-ND 6.06 4.60 6 (1.83) | MG] H7MFH-IS06NEND 11.61 8.73 
6 (1.83) | GR | H7FXH-1506G-ND 564 4.28 ; eas : f 
15 | Gold ; "i 6(1.83) | GR | H7MFH-1506G-ND 11.10 8.42 
2.729 40 (3.05)| MC | H7FXH-1510M-ND 6.46 4.90 15 | Gold 
37 10(3.03)| GR | H7FXH-15106-ND ay. A ae 10 (3.05) | MC | H7MFH-1510M-ND 11.91 9.04 
(69.32) TCM va 10 (3.05) | GR | H7MFH-1510G-ND 11.23 8.52 
; : H : ; 6(1.83) | MC | H7MFH-2506M-ND 11.91 9.04 
Specifications: « Insulators: PBT, glass filled, UL94V-0 * Insulation resistance: 25 | Gold | £(188)] GR | H7FXH-2506G-ND 5.81 4.41 ate GR | H7MFH-2506G-ND 1126 98.54 
1000MO @ 500V DC «Dielectric Voltage: 1000V 1 minute (Low Profile 10 (3.05) | MC | H7FXH-2510M-ND 7130 5.41 25 | Gold J49(3.05) | mc | H7MFH-2510M-ND 1258 9654 
Version); 500V 1 minute (Plastic Version) * Current Rating: 5A (Low Profile 10 (3.05) | GR_| H7FXH-2510G-ND 6.04 4.58 10 (3.05) | GR | H7MFH-2510G-ND 11.50 8.72 
Version); 1A (Plastic Version) * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 6 (1.83) | MC | H7FXH-3706M-ND 13.07 9.92 6 (1.83) | MC H7MFH-3706M-ND 24.54. 18.61 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each | Assmann a7 | Gold | fC] me |HVEXHSrIORAND © 144d ters 37_| God | 81-83) | GR | H7MFH-3706G-ND 23.41. 17.75 
Cont. | Finish | Part No. 110 | Part No. 10(3.05)| GR | H7FXH-3710G-ND 12.25 9.29 if 08 Se aD Eee 
Female (D-Sub Low, Profile; Metal Snell Also available in the following configuration: Al ilable in the f i i figurati 
a 7 Te n ion. so available in the following configuration: 
9 HFMOSH-ND 4.34 3.29 | A-DFFOSLPXX-III-R H7SXH-CIOILDIOL-ND - Metal with Strain Relief H7PSH-CICICICICI-ND - Metal with Strain Relief 
15 HFM15H-ND = 5.46 4.14 | A-DFFISLPXX-III-R H7WXH-CICILICICEND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert H7VWH-CICICICIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Gold sil 
25 HFM25H-ND = 5.46 4.14 | A-DFF25LPXX-III-R Call for complete part number and pricing Call for complete part number and pricing 
37 HFM37H-ND 11.47 _ 8.70 | A-DFF37LPXX-III-R 
Male D-Sub Low Profile, Metal Shell Male to Mal 
ale to Male . 
9 HMMOSH-ND 4.34 3.29 | A-DSFO9LPXX-III-R Dip Plug Connectors 
15 | Gog | HMMISH-ND 5.46 4.14 | A-DSFISLPXX-III-R 
25 HMM25H-ND 5.46 4.14 | A-DSF25LPXX-III-R 
37 HMM37H-ND 11.47 _ 8.70 | A-DSF87LPXX-III-R Specifications: EG 
Female D-Sub, Full Plastic Version * Current Rating: 1.0A * Voltage 
9 HFPOOH-ND 4.34 3.29 A-DFFOQLPIIV/FP-R See OT IGT ete 
15 | aig | HEPISH-ND = 5.46 4.14 | A-DFFISLPIIVEP-R 5 ia “aes gna MANIK GI 
25 HEP2SH-ND 5.46. 4.14 | A-DFF25LPIII/FP-R redloaiResienes a 00oMniidin: om 
37 HEPS7H-ND 11.47 _ 8.70 | A-DFF37LPIIV/FP-R : eee 2 K B 
7 = *MC=Multi-Color, GR=Gray imum * Operation Temperature: Ke 
Male D-Sub, Full Plastic Version Plastic with Strain Relief Shown -40°C ~ 105°C Bos 
9 HMPOSH-ND 4.34 3.29 | A-DSFOLPIII/FP-R 
15 HMP15H-ND 5.46. 4.14 | A-DSFISLPIII/FP-R No. of Length | Rib- ——— 
25 | Sd | ump2s-ND 5.46 4.14 | A-DSF25LPIIV/FP-R Con- |Contact] Feet | bons | Digi-Key Price Each Moca Bimensions 2 : 
am ‘on- inch (mm) Digi-Key Price Each 
37 HMP37H-ND 11.47 _ 8.70 | A-DSF37LPIII/FP-R tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 110 een a 7 t Part No. Hemeania 
Female D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 6 (1.83) | MC | H7MMH-0906M-ND 9.11 6.91 1, _—" 
5 REE SES 6(1.83) | GR | H7MMH-0906G-ND 879 6.67 Dip Plug, Gray — Tin 
9 HFUOSH-ND 5.08 3.86 | A-DFFOSLPIII/Z-UNC-R Gold | 43.05) | wc | H7MMH-O910M-ND 9.39712 10 | .42(10.60) | .707(17.95) | .30(7.62) | HDP10S-ND 3.22 2.45 
15 | goiq | HEUISH-ND © 6.20 4.70 | A-DFFISLPIIV/Z-UNC-R 10(305)| GR |H7MMH-0910G-ND 887 673 14 | .42(10.60) | .907(23.05) | .30(7.62) | HDP14S-ND 3.72 2.82 
25 HFU25H-ND 6.20. 4.70 | A-DFF25LPIII/Z-UNC-R : : : 16 | .42(10.60) |1.007(25.50)) .30(7.62) | HDP16S-ND 3.72 2.82 
37 HFU37H-ND 12.21 9.26 | A-DFF37LPIII/Z-UNC-R 6(1.83) | MC | H7MMH-1506M-ND = 11.51 8.73 20 | .42(10.60) |1.207(30.68)| .30(7.62) | HDP20S-ND 4.40 3.34 
diais DSab Low Profile wih UNC Thiced Matai shall 6 (1.83) | GR | H7MMH-1506G-ND 11.10 8.42 24 | .72(18.20) |1.407(35.73)| .60(15.24) | HDP24S-ND 4.65 3.53 
2 10 (3.05) | MC | H7MMH-1510M-ND = 11.91 9.04 40 | .72(18.20) |2.207(56.20) | .60(15.24) | HDP40S-ND 5.83 4.42 
9 HMUOSH-ND 5.08 3.86 | A-DSFOSLPIII/Z-UNC-R 10 (3.05) | GR | H7MMH-1510G-ND 11.23 8.52 Dip Plug, Gray — Gold 
18 | Goa EeRGNER 6.20 4.70 | A-DSFISLPIIVZ-UNC-R 6(1.83) | MC [PUMMEZSOeMEND 11.91 9.04 10 | 42(10.60) |.707(17.95) | _30(7.62) | HOPION-ND 3.20 2.45 
25 HMU25H-ND © 6.20 4.70 | A-DSF2S5LPIII/Z-UNC-R 6(1.83) | GR | H7MMH-2506G-ND 11.26 8.54 14 SOH0.8) ae eas HDPI4HND 372 2.89 
37 HMU37H-ND 12.21 9.26 | A-DSF37LPIII/2-UNC-R 10 (3.05) | MC | H7MMH-2510M-ND 12.58 9.54 46 | 42(10.60) |1.007(28.50)| “30(7.62) | HOPIGH-ND 372 2.89 
10 (3.05) | GR | H7MMH-2510G-ND 11.50 8.72 AOAOBOY 4: faa anny, ; : 
20 | .42(10.60) |1.207(30.68)| .30(7.62) | HDP20H-ND 4.40 3.34 
6 (1.83) | MC | H7MMH-3706M-ND 24.54 18.61 24 | .72(18.20) |1.407(35.73)) .60(15.24) | HDP24H-ND 4.65 3.53 
H ND 37| Goid | 61-83) | GR | H7MMH-3706G-ND 23.41. 17.75 40 | .72(18.20) |2.207(56.20) | .60(15.24) | HDP4OH-ND 5.83 4.42 
F - 10 (3.05) | MC |H7MMH-3710M-ND 25.61 19.42 
Style Ribbon Cable 10(3.05)| GR | H7MMH-3710G-ND 23.72 17.98 
7K Single Ended — — M=Multi-Color 
G=Gray Also available in the following configuration: H | -ND 
Contact Finish H7PPH-LILILILILA-ND - Metal with Strain Relief Ribbon Cabl 
ie — Length H7VWWH-CICIOICIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert Style Hares 
=o (Use “Feet” only.) Call for complete part number and pricing 21 Single Ended Seon 
6_1LJ=Double Ended G=Gray 
No. of Contacts 8LJ_J=Double Ended 
— Length 
Female to Female (Use “Inches” only.) 
D-Sub Cable 


No. of Contacts 


Contact Finish 
H = Gold 
S=Tin 


Assemblies 
Single Ended — Male 


Also available in the following Single Ended Style 2 configurations: 
H2PXH-OOOOI0-ND 

H2PXS-OOOOO-ND 

»MC=Multi-Color, GR=Gray Call for complete part number and pricing 


*MC=Multi-Color, GR=Gra\ 
Plastic with Strain Relief Shown 


Plastic with Strain Relief Shown 


No. of Length | Rib- Nod! Fengtity hits Dip Plug Cable Assemblies 
Con- |Contact} Feet | bonx | Digi-Key Price Each Con- |Contact} Feet | bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Double Ended Style 6 
6 (1.83) | MC | H7MXH-O906M-ND 4.77 3.62 6 (1.83) | MC | H7FFH-0906M-ND 9.11 6.91 sICEMii-Cotor 
9 | cow | £1183) | GR | H7MXH-09066-ND 445 3.38 Gold GR | H7FFH-0906G-ND 8.79 6.67 GReGray 
old | 40 (3.05)| MC | H7MXH-O910M-ND 5.05 3.83 MC | H7FFH-0910M-ND 939 7.12 
10 (3.05)| GR | H7MXH-0910G-ND 453 3.44 . GR_ | H7FFH-0910G-ND 8.87 6.73 
6 (1.83) | MC Ie OoMvom 6.06 4.60 : MG die al DOOMED Laos Dip Connector without Strain Relief Shown 
6 (1.83) | GR H7MXH-1506G-ND 5.64 4.28 5 GR | H7FFH-1506G-ND 11.10 8.42 p i 
15 | Gold fea MC H7MXH-1510M-ND 646 4.90 f Mc. | H7FFH-1510M-ND 1191 9.04 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
10 (3.05) | GR H7MXH-1510G-ND 5.77 4.38 H GR_ | H7FFH-1510G-ND 11.23 8.52 ie 
MC | H7FFH-2506M-ND 11.91 9.04 Noxat yeni alt 
6 (1.83) | MC | H7MXH-2506M-ND 6.46 4.90 : 7khHe2 500M : : Con- |Contact! Inch | bons | Digi-Key Price Each 
6 (1.83) | GR H7MXH-2506G-ND 5.81 441 yl GR | H/7FFH-2506G-ND 11.26 8.54 Ae 
25 Gold : : iu 4 tacts | Finish (cm) | Cable} Part No. al 10 
10 (3.05)| MC | H7MXH-2510M-ND 7.13 5.41 f MC | H7FFH-2510M-ND 12.58 9.54 
10 (3.05) | GR H7MXH-2510G-ND 6.04 458 i GR | H7FFH-2510G-ND 11.50 8.72 Gold 6 (15.24) | MC | H6PPH-1006M-ND 6.85 5.20 
6 (1.83) | MC H7MXH-3706M-ND 13.07 9.92 i Mc | H7FFH-3706M-ND 24.54 18.61 Tin | 6 (15.24) | MC | H6PPS-1006M-ND 685 5.20 
6 (1.83 GR H7MXH-3706G-ND 11.94 9.05 97 Gold i GR | H7FFH-3706G-ND 23.41 17.75 Gold 6 (15.24) | GR | H6PPH-1006G-ND 6.57 4.99 
37 Gold | 49 (3.05)| MC H7MXH-3710M-ND 1414 10.73 0 i MC_ | H7FFH-3710M-ND 25.61 19.42 10 Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-1006G-ND 6.57 4.99 
10 (3.05) | GR H7MXH-3710G-ND 12.25 9.29 i GR_| H7FFH-3710G-ND 23.72 17.98 Gold | 18 (45.72)| MC | H6PPH-1018M-ND 7.65 5.80 
: Tin |18(45.72)) MC | H6PPS-1018M-ND 7.65 5.80 
Also available in the following configuration: Also available in the following configuration: Gold |18 (45.72)| GR | H6PPH-1018G-ND 6.83 5.18 
H7PXH-CIIOOIO-ND - Metal with Strain Relief H7SSH-LOIOOIO-ND - Metal with Strain Relief i : | 
H7VXH-CICICICIGND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert H7WWH-CILILILIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert Tin 18 (45.72)| GR PRGRRSSMSNOMS 6.83 5.18 
Call for complete part number and pricing Call for complete part number and pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
48 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


® ASSMANN 


Dip Plug Cable Assemblies 


Double Ended Style 6 (Cont.) [Oxis] 
No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold |36 (91.44)} MC | H6PPH-1036M-ND 885 6.72 
10 Tin |36 (91.44)) MC ) H6PPS-1036M-ND 885 6.72 
Gold |36 (91.44)) GR | H6PPH-1036G-ND 7:21 5.47 
Tin [36 (91.44)| GR_| H6PPS-1036G-ND 7.21 5.47 
Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-1406M-ND 8.04 6.10 
Tin | 6 (15.24) | MC |) H6PPS-1406M-ND 8.04 6.10 
Gold | 6 (15.24) ) GR | H6PPH-1406G-ND 7.62 5.78 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-1406G-ND 7.62 5.78 
Gold [18 (45.72)| MC | H6PPH-1418M-ND 924 7.01 
14 Tin |18 (45.72)) MC | H6PPS-1418M-ND 924 7.01 
Gold |18(45.72)) GR | H6PPH-1418G-ND 7.97 6.05 
Tin _|18 (45.72)| GR_| H6PPS-1418G-ND 7.97 6.05 
Gold [36 (91.44)} MC | H6PPH-1436M-ND 11.05 8.38 
Tin |36 (91.44)) MC | H6PPS-1436M-ND 11.05 8.38 
Gold |36(91.44)) GR | H6PPH-1436G-ND 850 6.45 
Tin _|36 (91.44)| GR_| H6PPS-1436G-ND 8.50 6.45 
Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-1606M-ND 8.08 6.13 
Tin | 6 (15.24) | MC |) H6PPS-1606M-ND 8.08 6.13 
Gold | 6 (15.24) ) GR | H6PPH-1606G-ND 7.64 5.80 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-1606G-ND 7.64 5.80 
Gold |18 (45.72)} MC | H6PPH-1618M-ND 937 7.10 
16 Tin |18 (45.72)) MC | H6PPS-1618M-ND 937 7.10 
Gold |18(45.72)) GR | H6PPH-1618G-ND 8.05 6.10 
Tin _|18 (45.72)| GR_| H6PPS-1618G-ND 8.05 6.10 
Gold [36 (91.44)} MC | H6PPH-1636M-ND 11.29 8.56 
Tin |36 (91.44)| MC | H6PPS-1636M-ND 11.29 8.56 
Gold |36(91.44)) GR | H6PPH-1636G-ND 8.65 6.56 
Tin _|36 (91.44)| GR_| H6PPS-1636G-ND 8.65 6.56 
Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-2006M-ND 9.61 7.29 
Tin | 6 (15.24) | MC | H6PPS-2006M-ND 9.61 7.29 
Gold | 6 (15.24) ) GR | H6PPH-2006G-ND 9.09 6.90 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-2006G-ND 9.09 6.90 
Gold |18 (45.72)} MC | H6PPH-2018M-ND 11.21 8.50 
20 Tin |18 (45.72)) MC | H6PPS-2018M-ND 11.21 8.50 
Gold |18(45.72)) GR | H6PPH-2018G-ND 966 7.33 
Tin _|18 (45.72)| GR_| H6PPS-2018G-ND 966 7.33 
Gold [36 (91.44)} MC | H6PPH-2036M-ND 13.62 10.33 
Tin |36 (91.44)) MC | H6PPS-2036M-ND 13.62 10.33 
Gold |36 (91.44)) GR | H6PPH-2036G-ND 10.52 = 7.98 
Tin _|36 (91.44)| GR_| H6PPS-2036G-ND 10.52 7.98 
Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-2406M-ND 10.30 7.81 
Tin | 6 (15.24) | MC | H6PPS-2406M-ND 10.30 = 7.81 
Gold | 6 (15.24) ) GR | H6PPH-2406G-ND 957 7.26 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-2406G-ND 9.57 7.26 
Gold |18 (45.72)} MC | H6PPH-2418M-ND 12.31 9.33 
4 Tin |18 (45.72)| MC | H6PPS-2418M-ND 12.31 9.33 
Gold |18(45.72)) GR | H6PPH-2418G-ND 10.11 7.67 
Tin [18 (45.72)| GR_| H6PPS-2418G-ND 10.11 7.67 
Gold [36 (91.44)} MC | H6PPH-2436M-ND 15.32 11.61 
Tin |36 (91.44)) MC | H6PPS-2436M-ND 15.32 11.61 
Gold |36 (91.44)) GR | H6PPH-2436G-ND 10.91 8.28 
Tin _|36 (91.44)| GR_| H6PPS-2436G-ND 10.91 8.28 
Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-4006M-ND 13.26 10.06 
Tin | 6 (15.24) | MC | H6PPS-4006M-ND 13.26 10.06 
Gold | 6 (15.24) ) GR | H6PPH-4006G-ND 12.19 9.24 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-4006G-ND 12.19 9.24 
Gold |18 (45.72)} MC | H6PPH-4018M-ND 16.47 12.49 
40 Tin |18 (45.72)| MC | H6PPS-4018M-ND 16.47 12.49 
Gold |18(45.72)) GR | H6PPH-4018G-ND 13.25 10.05 
Tin _|18 (45.72)| GR_| H6PPS-4018G-ND 13.25 10.05 
Gold [36 (91.44)} MC | H6PPH-4036M-ND 21.28 16.14 
Tin |36 (91.44)| MC | H6PPS-4036M-ND 21.28 16.14 
Gold |36 (91.44)) GR | H6PPH-4036G-ND 14.85 11.26 
Tin _|36 (91.44)| GR_ | H6PPS-4036G-ND 14.85 11.26 


Double Ended Style 8 


*MC=Multi-Color, 


GR=Gray 


No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (cm) Cable | Part No. 1 10 
Gold |36 (91.44)} MC | H8PPH-1436M-ND 11.05 8.38 
14 Tin |36 (91.44)| MC | H8PPS-1436M-ND 11.05 8.38 
Gold |36(91.44)| GR | H8PPH-1436G-ND 8.50 6.45 
Tin _|36 (91.44) |_ GR_| H8PPS-1436G-ND 8.50 6.45 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-1606M-ND 8.08 6.13 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-1606M-ND 8.08 6.13 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-1606G-ND 7.64 5.80 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H8PPS-1606G-ND 7.64 5.80 
Gold |18 (45.72)} MC | H8PPH-1618M-ND 9.37. 7.10 
16 Tin |18 (45.72)| MC | H8PPS-1618M-ND 9.37 7.10 
Gold |18(45.72)| GR | H8PPH-1618G-ND 8.05 6.10 
Tin |18 (45.72)| GR | H8PPS-1618G-ND 8.05 6.10 
Gold |36 (91.44)} MC | H8PPH-1636M-ND 11.29 8.56 
Tin |36 (91.44)! MC | H8PPS-1636M-ND 11.29 8.56 
Gold |36 (91.44)| GR | H8PPH-1636G-ND 8.65 6.56 
Tin {36 (91.44)| GR | H8PPS-1636G-ND 8.65 6.56 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-2006M-ND 9.61 7.29 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-2006M-ND 9.61 7.29 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-2006G-ND 9.09 6.90 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H8PPS-2006G-ND 9.09 6.90 
Gold |18 (45.72)} MC | H8PPH-2018M-ND 11.21 8.50 
20 Tin |18 (45.72)| MC |) H8PPS-2018M-ND 11.21 8.50 
Gold |18(45.72)| GR | H8PPH-2018G-ND 9.66 7.33 
Tin {18 (45.72)| GR | H8PPS-2018G-ND 9.66 7.33 
Gold |36 (91.44)} MC | H8PPH-2036M-ND 13.62 10.33 
Tin |36 (91.44)| MC | H8PPS-2036M-ND 13.62 10.33 
Gold |36(91.44)| GR | H8PPH-2036G-ND 10.52 = 7.98 
Tin _|36 (91.44) | GR | H8PPS-2036G-ND 10.52 7.98 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-2406M-ND 10.30 7.81 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-2406M-ND 10.30 7.81 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-2406G-ND 9.57 7.26 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8PPS-2406G-ND 9.57 7.26 
Gold |18 (45.72)} MC | H8PPH-2418M-ND 12.31 9.33 
24 Tin |18 (45.72)| MC | H8PPS-2418M-ND 12.31 9.33 
Gold |18(45.72)| GR | H8PPH-2418G-ND 10.11 7.67 
Tin |18 (45.72) |_GR_ | H8PPS-2418G-ND 10.11 7.67 
Gold |36 (91.44)| MC | H8PPH-2436M-ND 15.32 11.61 
Tin |36 (91.44)| MC | H8PPS-2436M-ND 15.32 11.61 
Gold |36 (91.44)| GR | H8PPH-2436G-ND 10.91 8.28 
Tin _|36 (91.44)| GR | H8PPS-2436G-ND 10.91 8.28 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-4006M-ND 13.26 10.06 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-4006M-ND 13.26 10.06 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-4006G-ND 12.19 9.24 
Tin | 6 (15.24) | GR_ | H8PPS-4006G-ND 12.19 9.24 
Gold |18 (45.72)} MC | H8PPH-4018M-ND 16.47 12.49 
40 Tin 18 (45.72)| MC |) H8PPS-4018M-ND 16.47 12.49 
Gold |18 (45.72)} GR | H8PPH-4018G-ND 13.25 10.05 
Tin {18 (45.72) | GR | H8PPS-4018G-ND 13.25 10.05 
Gold |36 (91.44)} MC | H8PPH-4036M-ND 21.28 16.14 
Tin |36 (91.44)| MC | H8PPS-4036M-ND 21.28 16.14 
Gold |36 (91.44)| GR | H8PPH-4036G-ND 14.85 11.26 
Tin |36 (91.44)| GR | H8PPS-4036G-ND 14.85 11.26 


Socket Connectors 


Specifications: 


© Current Rating: 3.0A * Voltage Rating: 550V AC/DC « Contact Resistance: 
20m0 Maximum » Withstand Voltage: 1000V AC/DC « Insulation Resistance: 


1000MQ Minimum ¢ Operation Temperature: -40°C ~ 105°C 


Dim. A 
Inch 
(mm) 


Con- 
tact 
Finish 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


1 


10 


Assmann 
Part No. 


978 (24.88) 
1.177 (29.96) 
1.377 (35.04 
1.477 (37.58) 
1.477 (37.58 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Tin 


HSR16H-ND 
HSR20H-ND 
HSR24H-ND 
HSR26H-ND 
HSR26S-ND 


1.49 
1.49 
1.86 
1.49 
1.49 


1.13 
1.13 
1.41 
1.13 
1.13 


AWP16-8241-T-R 
AWP20-8241-T-R 
AWP24-8241-T-R 
AWP26-8241-T-R 
AWP26-8541-T-R 


Gold 
Tin 
Gold 
Gold 
Tin 


HSR30H-ND 
HSR30S-ND 
HSR34H-ND 
HSR40H-ND 
HSR40S-ND 


1.86 
1.86 
1.55 
1.67 
1.67 


1.41 
1.41 
1.18 
1.27 
1.27 


AWP30-8241-T-R 
AWP30-8541-T-R 
AWP34-8241-T-R 
AWP40-8241-T-R 
AWP40-8541-T-R 


3.373 (85.82) 


Gold 
Gold 


HSR50H-ND 
HSR64H-ND 


2.23 
7.13 


1.70 
5.41 


AWP50-8241-T-R 
AWP64-8241-T-R 


Socket Connector with Polarizing Key 


678 (17.26) 


978 (24.88 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


HKC10H-ND 
HKC10S-ND 
HKC14H-ND 
HKC14S-ND 
HKC16H-ND 


1.05 
1.05 
1.24 
1.24 
1.24 


80 
80 
94 
94 
94 


AWP10-7240-T-R 
AWP10-7540-T-R 
AWP14-7240-T-R 
AWP14-7540-T-R 
AWP16-7240-T-R 


) 
) 
878 (22.34) 
) 
) 


978 (24.88 
1.177 (29.96) 
1.177 (29.96) 
1.377 (35.04 
1.377 (35.04 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


HKC16S-ND 
HKC20H-ND 
HKC20S-ND 
HKC24H-ND 
HKC24S-ND 


1.24 
1.24 
1.24 
1.67 
1.67 


94 
94 
94 
1.27 
1.27 


AWP16-7540-T-R 
AWP20-7240-T-R 
AWP20-7540-T-R 
AWP24-7240-T-R 
AWP24-7540-T-R 


1.477 (37.58 


1.677 (42.66 
1.876 (47.74 


Gold 
Tin 
Gold 
Gold 
Tin 


HKC26H-ND 
HKC26S-ND 
HKC30H-ND 
HKC34H-ND 
HKC34S-ND 


1.24 
1.24 
1.67 
1.24 
1.24 


94 
94 
1.27 
94 
94 


AWP26-7240-T-R 
AWP26-7540-T-R 
AWP30-7240-T-R 
AWP34-7240-T-R 
AWP34-7540-T-R 


2.176 (55.36 
2.176 (55.36 
2.675 (68.06 
2.675 (68.06 
3.174 (80.74 


( 
( 
( 

( 
1.477 (37.58) 
( 

( 

( 

( 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


HKC40H-ND 
HKC40S-ND 
HKC50H-ND 
HKC50S-ND 
HKC60H-ND 


1.49 
1.49 
1.86 
1.86 
3.35 


1.13 
1.13 
1.41 
1.41 
2.54 


AWP40-7240-T-R 
AWP40-7540-T-R 
AWP50-7240-T-R 
AWP50-7540-T-R 
AWP60-7240-T-R 


3.373 (85.82 
3.373 (85.82 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1.876 (47.74) 
) 
) 
) 
) 
(80.74) 
3.174 (80.74) 
(85.82) 

) 


Tin 
Gold 
Tin 


HKC60S-ND 
HKC64H-ND 
HKC64S-ND 


3.35 
5.83 
5.83 


2.54 
4.42 
4.42 


AWP60-7540-T-R 
AWP64-7240-T-R 
AWP64-7540-T-R 


Socket Connector with Strain Relief and Polarizing Key 


10 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


HKR10H-ND 
HKR10S-ND 
HKR14H-ND 
HKR14S-ND 
HKR16H-ND 


1.05 
1.05 
1.49 
1.49 
1.49 


80 
80 
1.13 
1.13 
1.13 


AWP10-7241-T-R 
AWP10-7541-T-R 
AWP14-7241-T-R 
AWP14-7541-T-R 
AWP16-7241-T-R 


978 (24.88 
1.177 (29.96) 
1.177 (29.96) 
1.377 (35.04 
1.377 (35.04 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


HKR16S-ND 
HKR20H-ND 
HKR20S-ND 
HKR24H-ND 
HKR24S-ND 


1.49 
1.49 
1.49 
1.86 
1.86 


1.13 
1.13 
1.13 
1.41 
1.41 


AWP16-7541-T-R 
AWP20-7241-T-R 
AWP20-7541-T-R 
AWP24-7241-T-R 
AWP24-7541-T-R 


1.477 (37.58 
1.677 (42.66 
1.876 (47.74 


Gold 
Gold 
Gold 
Tin 

Gold 


HKR26H-ND 
HKR30OH-ND 
HKR34H-ND 
HKR34S-ND 
HKR40H-ND 


1.49 
1.86 
1.49 
1.49 
1.67 


1.13 
1.41 
1.13 
1.13 
1.27 


AWP26-7241-T-R 
AWP30-7241-T-R 
AWP34-7241-T-R 
AWP34-7541-T-R 
AWP40-7241-T-R 


2.176 (55.36) 
2.675 (68.06) 
3.174 (80.74 
3.174 (80.74 
3.373 (85.82 
3.373 (85.82 


) 
(29.96) 
(35.04) 
(35.04) 
(37.58) 
(42.66) 
(47.74) 

1.876 (47.74) 

2.176 (55.36) 
(55.36) 
(68.06) 
(80.74) 
(80.74) 
(85.82) 
(85.82) 


Tin 
Gold 
Gold 

Tin 
Gold 

Tin 


HKR40S-ND 
HKRSOH-ND 
HKR60H-ND 
HKR60S-ND 
HKR64H-ND 
HKR64S-ND 


1.67 
211 
3.97 
3.97 
713 
7.13 


1.27 
1.60 
3.01 
3.01 
5.41 
5.41 


AWP40-7541-T-R 
AWP50-7241-T-R 
AWP60-7241-T-R 
AWP60-7541-T-R 
AWP64-7241-T-R 
AWP64-7541-T-R 


H 
Style 


-ND 


Ribbon Cable 


100U=Single Ended J 
3L10=Double Ended 


—— M=Multi-Color 
G=Gray 


- L_Length 
Contact Finish (Use “Inches” only.) 
H = Gold 


S=Tin 


No. of Contacts 


Socket Assemblies 


Single Ended Socket 
*MC=Multi-Color, 


Dip Connector without Strain Relief Shown No. of Dim. A Con- 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable Con- Inch tact | Digi-Key Price Each | Assmann 
Trea lean Wo tacts (mm) Finish] Part No. i 10 | Part No. 
Cb engt ib- nen * Socket Connector without Polarizing Key 
ue a = ne pea Cee ee 10 | .678 (17.26) | Gold | HSC10H-ND 1.05 80 | AWP10-8240-T-R 
~ 10 | .678 (17.26) | Tin | HSC10S-ND 1.05  .80 | AWP10-8540-T-R 
Gold / 6 (15.24) | MC | H8PPH-1006M-ND 6.85 5.20 14 | .878 (22.34) | Gold | HSC14H-ND 1.24 94 | AWP14-8240-T-R 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-1006M-ND 6.85 5.20 14 | 878 (22.34)) Tin |HSC14S-ND 1.24 94 | AWP14-8540-T-R 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-1006G-ND 6.57 4.99 16 | .978 (24.88) | Gold | HSC16H-ND_ 1.24 _.94 | AWP16-8240-T-R 
Tin | 6 (15.24) | GR_ | H8PPS-1006G-ND 6.57 4.99 16 | .978 (24.88) | Tin | HSC16S-ND 1.24 .94 | AWP16-8540-T-R 
Gold |18 (45.72)| MC | H8PPH-1018M-ND 7.65 5.80 20 |1.177 (29.96)) Gold | HSC20H-ND 1.24  .94 | AWP20-8240-T-R 
10 Tin |18 (45.72) MC | H8PPS-1018M-ND 7.65 5.80 24 | 1.377 (35.04) Gold | HSC24H-ND 1.67 1.27 | AWP24-8240-T-R 
Gold |18(45.72)| GR | H8PPH-1018G-ND 683 5418 26 | 1.477 (37.58)| Gold | HSC26H-ND 1.24.94 | AWP26-8240-T-R 
Tin [18 (45.72)| GR_ | H8PPS-10186-ND 683 5.18 26 | 1.477 (37.58)|_Tin_| HSC26S-ND 1.24.94 | AWP26-8540-T-R 
Gold [36 (91.44)| MC | H8PPH-1036M-ND 885 672 30 | 1.677 (42.66)) Gold | HSC30H-ND 1.67 1.27 | AWP30-8240-T-R 
Tin |36(91.44)| Mc. | H8PPS-1036M-ND 885 6.72 34 | 1.876 (47.74) Gold HSC34H-ND 1.24 — .94 | AWP34-8240-T-R 
Gold |36 (9144) GR | H8PPH-1036G-ND 721 547 34 | 1.876 (47.74)) Tin | HSC34S-ND 1.24  .94 | AWP34-8540-T-R 
0 (91.44) : 3 40 | 2.176 (55.36)) Gold | HSC40H-ND 1.49 1.13 | AWP40-8240-T-R 
Tin |36 (91.44)|_ GR__| H8PPS-1036G-ND 721 547 40 | 2.176 (55.36)| Tin | HSC40S-ND 1.49 1.13 | AWP40-8540-T-R 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-1406M-ND 8.04 6.10 50 | 2.675 (68.06)| Gold | HSC50H-ND 1.86 1.41 | AWP50-8240-T-R 
Tin 6 (15.24) | MC | H8PPS-1406M-ND 8.04 6.10 60 | 3.174 (80.74)| Gold | HSC60H-ND 3.35 2.54 | AWP60-8240-T-R 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-1406G-ND 7.62 5.78 64 | 3.373 (85.82)| Gold | HSC64H-ND 5.83 4.42 | AWP64-8240-T-R 
14 Tin | 6 (15.24) | GR_ | H8PPS-1406G-ND 7.62 5.78 Socket Connector with Strain Relief 
Gold |18 (45.72)| MC | H8PPH-1418M-ND 9.24 7.01 and without Polarizing Key 
Tin |18 (45.72)| MC | H8PPS-1418M-ND 9.24 7.01 10 | .678 (17.26) | Gold | HSR10H-ND 1.05  .80 | AWP10-8241-T-R 
Gold |18 (45.72)| GR_ | H8PPH-1418G-ND 7.97 6.05 10 | .678 (17.26) | Tin | HSR10S-ND 1.05  .80 | AWP10-8541-T-R 
Tin |18 (45.72)| GR | H8PPS-1418G-ND 7.97 6.05 14 | .878 (22.34) | Gold | HSR14H-ND 1.49 1.13 | AWP14-8241-T-R 


GR=Gray 


Without Polarizing Key without Strain Relief Shown 


No. of Length Rib- 
Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) Cable | Part No. 1 10 
Gold | 36 (91.44)} MC | H1AXH-1036M-ND 3.46 2.63 
10 Tin | 36 (91.44)| MC | H1AXS-1036M-ND 3.46 2.63 
Gold | 36 (91.44)} GR | H1AXH-1036G-ND 1.81 1.38 
Tin | 36 (91.44) | GR | HIAXS-1036G-ND 1.81 1.38 
Gold | 36 (91.44)} MC | H1AXH-1436M-ND 485 3.68 
14 Tin | 36 (91.44)| MC | H1AXS-1436M-ND 485 3.68 
Gold | 36 (91.44)} GR | H1AXH-1436G-ND 2.30 1.75 
Tin [36 (91.44) | GR_ | H1AXS-1436G-ND 2.30 1.75 
Gold | 36 (91.44)} MC | H1AXH-1636M-ND 5.09 3.86 
16 Tin | 36 (91.44)| MC | H1AXS-1636M-ND 5.09 3.86 
Gold | 36 (91.44)} GR | H1AXH-1636G-ND 2.45 1.86 
Tin | 36 (91.44) | GR | H1AXS-1636G-ND 2.45 1.86 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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® ASSMANN No. of Length | Rib- Headers 
Con- |Contact) Inch bon« | Digi-Key Price Each ae 
Socket A: bli RoHS tacts | Finish | (cm) | Cable| Part No. 1 10 Specifications: 
ocket Assemblies (Cont.) Gold | 36 (91.44) MC | H3AAH-2036M-ND 7.29 5.53 Current Rating: 3A — » Withstand 
No. of Lenath | Rib 20 Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-2036M-ND 7.29 5.53 Voltage: 1000V AC/minute * Contact 
weed eng |e ; Gold | 36 (91.44)] GR | H3AAH-2036G-ND 4.20 3.19 Resistanee::20m0 Maxiniuii.Gantact ; 
Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each Tin | 36 (91.44)| GR | H3AAS-2036G-ND 420 3.19 esistance: 20m Maximum ontac' Right Angle-Lead 
tacts | Finish (cm) Cable | Part No. il 10 - - ~ Material: Copper Alloy * Underplate: 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-2406M-ND 435 3.30 Nickel Contact Area: Selective Gold 
Gold / 36 (91.44) ) MC | H1AXH-2036M-ND 6.05 4.59 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-2406M-ND 435 3.30 ‘ineglationss “Resieaneat”. HOO0MG 
oo | Tin | 36(91.44)) MC | H1AXS-2036M-ND 6.05 4.59 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-2406G-ND 3.62 2.75 me eee 5 
Gold 6 (91.44)| GR | H1AXH-2036G-ND 2.96 2.25 Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-2406G-ND 3.62 2.75 Minimum ¢Solder Tails Area: 100y 
Tin__| 36 (91.44) | GR__| H1AXS-2036G-ND 2.96 2.25 Gold |18 (45.72) WIC | H3AAH-2418M-ND 9.36 7.10 Matte Tin 
Gold |36(91.44)] MC | H1AXH-2436M-ND 769 5.83 og | Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-2418M-ND 9.36 7.10 + Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 
94 a ne “ ie oreeets Hs oe Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-2418G-ND 496 3.77 
o ’ -2436G- : : Tin | 18 (45.72)| GR_| H3AAS-2418G-ND 496 3.77 
Tin (91.44) |_GR__| H1AXS-2436G-ND 3.29 2.50 Gold [36 (91.44) MC | H3AAH-2436M-ND 936 7.10 Straight-Lead 
Gold | 36 (91.44)| MC ]H1AXH-2636M-ND 7.50 5.69 Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-2436M-ND 9.36 7.10 
og | Jin (91.44) | MC | H1AXS-2636M-ND 7.50 5.69 Gold | 36 (91.44) GR | H3AAH-2436G-ND 496 3.77 
Gold |36(91.44)) GR | H1AXH-2636G-ND 3.36 © 2.55 Tin sae 44)| GR_ | H8AAS-2436G-ND 496 3.77 
Tin (91.44) |_GR_| H1AXS-2636G-ND 3.36 2.55 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-2606M-ND 3.52 2.67 
Gold | 36 (91.44)| MC |H1AXH-3036M-ND 9.86 7.48 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-2606M-ND 3.52 2.67 
30 | Jin (91.44) | MC | H1AXS-3036M-ND 986 7.48 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-2606G-ND 2.83 2.15 
Gold | 36 (91.44)| GR | H1AXH-3036G-ND 3.66 2.78 Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-2606G-ND 283 2.15 
Tin (91.44) | _GR_| H1AXS-3036G-ND 3.66 2.78 Gold | 18 (45.72)| MC | H3AAH-2618M-ND 874 6.63 
Gold | 36 (91.44) MC | H1AXH-3436M-ND 9.42 7.15 og | Tin | 18(45.72)| MC | H3AAS-2618M-ND 8.74 6.63 
34 | Tin (91.44) | MC_ | H1AXS-3436M-ND 9.42 7.15 Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-2618G-ND 460 3.49 
Gold | 36 (91.44)| GR | H1AXH-3436G-ND 3.53 2.68 Tin__| 18 (45.72)|_ GR_|_H3AAS-2618G-ND 460 3.49 
Tin |36 (91.44) | _GR_ | H1AXS-3436G-ND 3.53 2.68 Gold | 36 (91.44)] MC ] H3AAH-2636M-ND 874 6.63 No. of] Post Dim. A 
Gold |36(91.44)| MC |HIAXH-4036M-ND 11.11 8.43 Tin | 36 (91.44) MC | H3AAS-2636M-ND = 8.74 6.63 Con-| Length | Inch | Digi-Key Price Each 
Tin (91.44)| MC |H1AXS-4036M-ND 14.11 8.43 Gold | 36 (91.44) GR | H3AAH-2636G-ND 4.60 3.49 tacts |Inch(mm)| (mm) | Part No. 1 10 25 50 
40 | Gold |36(9144)| GR | HIAXH-4036G-ND 469 3.56 Tin | 36 (91.44)| GR_| H3AAS-2636G-ND 460 3.49 : : : 
Tin |36(91.44)| GR |H1AXS-4036G-ND «4.69 ~—«23.56 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-3006M-ND 4.71 3.58 Straight Pin Header without Latches 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-3006M-ND 4.71 3.58 10 |.138 (3.5) | 1.26 (31.9) | HVN10H-ND = «1.39 1.22 1.10 .99 
Gold | 36 (91.44)| MC ]H1AXH-5036M-ND 13.89 10.54 ee 
so | Tin (91.44) | MC |H1AXS-5036M-ND 13.89 10.54 cy en en Hea aa a Bee 14 | 138 (3.5) |1.46 (36.98) | HVN14H-ND 1.58 «1.40 1.25 1.13 
Gold | 36 (91.44)| GR | H1AXH-5036G-ND 5.22 3.96 Gol ae) CEG T3872 16 | .138 (3.5) | 1.56 (39.52) HVNIGH-ND 1.68 «1.48 1.33 1.20 
Tin (91.44) | GR_| H1AXS-5036G-ND 5.22 3.96 ah ee mc WRGRRCEGHEUINGIN =o j1s3 874 20 | 138 (3.5)| 1.76 (44.6) | HVN20H-ND 1.88 «1.66 1.49 1.34 
Gold [36 (91.44)| MC |H1AXH-6036M-ND 17.79 13.49 30 | gold 1845.72 GR | HSAAH-3018G-ND 533 «405 24 | 138 (3.5) |1.96 (49.68) | HVN24H-ND 2.44 2.15 1.93 1.74 
60 | a OD) MC ae 78 130 Tin |18(45.72)| GR | H3AAS-3018G-ND 5.38 4.05 26 | 138 (3.5) |2.05 (52.15) | HVN26H-ND 2.24 1.98 1.77 1.60 
an epee GR ley eteccecin aap, seen Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-3036M-ND 11.53 8.74 30 |.138(3.5)| 2.26 (57.4) | HVN3OH-ND 2.64 «2.32 2.08 1.88 
; ; : Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-3036M-ND 11.53 8.74 34 | .138 (3.5) | 2.46 (62.38) | HVNS4H-ND 2.77 2.44 2.19 1.98 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-6436M-ND = 21.23 16.10 Gold | 36 (91.44) GR | H3AAH-3036G-ND 5.33 4.05 i 
+ oiaa)| MC MERRSEMGERINEIN 0193 16.10 0 40 |.138(3.5)| 2.76 (70) | HVN4OH-ND 3.04 2.67 2.40 2.17 
64 | lin | 36 (91.44) ee : : Tin_| 36 (91.44)| GR_| H3AAS-3036G-ND 5.33 4.05 50 _|.138 (3.5) | 3.26 (82.7) | HVN50H-ND 4.19 3.69 3.31 2.99 
Gold | 36(91.44)| GR | HIAXH-6436G-ND 10.13 7.69 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-3406M-ND 3.84. 2.92 
Tin (91.44)| GR | H1AXS-6436G-ND 10.13 7.69 ; 60 |.138(3.5)| 3.76 (95.6) | HVNGOH-ND 5.05 4.44 3.98 3.60 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-3406M-ND 3.84 2.92 
jessica Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-3406G-ND 286 2417 64 |.138 (3.5) |3.96 (100.7)| HVNG4H-ND 5.25 4.62 4.14 3.74 
cra . ‘ 7 Tin | 6 (15.24) | GR_| H8AAS-3406G-ND 2.86 2.17 Straight Pin Header with Short Latches 
H1BXC1-OOOCND - Without polarizing key, With Strain Relief Gold | 18 (45.72)| MC | H3AAH-3418M-ND 10.66 8.09 : 
H1CXC+-OMIDIOIG-ND - With polarizing key, Without Strain Relief Tin | 6 (15.24) | MC. | H3AAS-3418M-ND 4066 809 10 | .138 (3.5) | 1.26 (31.9) | HVSTOH-ND = 1.58 1.40 1.25 1.13 
H1DXC-CICICICIC-ND - With polarizing key, With Strain Relief 34 | Gold | 6 (1824) | GR | HaAAH-34186-ND 477 362 14 | .138 (3.5) |1.46 (36.98)| HVS14H-ND 1.72 151 1.36 1.23 
Call for complete part number and pricing Tin | 6 (15.24) | GR | H3AAS-3418G-ND 477 362 16 | .138 (3.5) | 1.56 (39.52)| HVS16H-ND 1.82 1.60 1.43 1.30 
Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-3436M-ND 10.66 8.09 a ae G 5) aeen ena ae nee es a 
Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-3436M-ND 10.66 ~—-8.09 .138 (3.5) | 1.96 (49. - 57 2.27 2.03 1, 
Double Ended Socket Gold | 36 (91.44)/ GR | H3AAH-3436G-ND 4.73.62 26 |.138 (3.5) [2.05 (52.15) | HVS26H-ND 2.34 2.06 1.85 1.67 
*MG=Multi-Color, Tin oe 44)| GR_ | H3AAS-3436G-ND 477 3.62 30 | .138 (3.5)| 2.26 (57.4) | HVS30H-ND 2.74 2.41 2.16 1.96 
GR=Gray Gold | 6 (15.24) ] MC ] H3AAH-4006M-ND 458 3.48 34 | 138 (3.5) |2.46 (62.38)| HVS34H-ND 2.90 2.56 2.29 2.07 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-4006M-ND 4.58 3.48 40 |.138(3.5)| 2.76(70) | HVS40H-ND 317 279 250 2.26 
Gold | (15.24) | GR UE Eee gor, 208 50_|.138 (3.5) | 3.26 (82.7) | HVS50H-ND 4.36 3.83 3.44 3.11 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-4006G-ND 351 2.66 sees ee) ANE: : ee 
Gold [18 (45.72)| MC_ | H3AAH-4078M-ND 72.60. 9.56 64 | .138 (3.5) |3.96 (100.7) | HVS64H-ND 5.38 4.73 4.24 3.84 
Without Polarizing Key without Strain Relief Shown 40 an ele ie SO can ee a8 Straight Pin Header with'Long/Latches 
a 5.72) -4018G- AZ 
Tin [18 (45.72)| GR_| H3AAS-4018G-ND 617468 10 |.138 (3.5) | 1.26 (31.9) | HVLIOH-ND =-1.58 «140 1.25 1.13 
No. of Length | Rib- Gold | 36 (91.44)| MC | HSAAH-4036M-ND 12.60 9.56 14 | 138 (3.5) | 1.46 (36.98) | HVLI4H-ND 1.72 1.51 1.36 1.23 
Con- |Contact) Inch | bons | Digi-Key Price Each Tin | 36 (91.44)| MC | H3AAS-4036M-ND 1260 9.56 16 | .138 (3.5) | 1.56 (39.52) | HVLI6GH-ND = 1.82) 1.60 1.43 1.30 
tacts [Finish | (cm) | Cable| Part No. il 10 Gold | 36 (91.44) GR | H3AAH-4036G-ND 617 4.68 20 |.138(3.5)| 1.76 (44.6) | HVL20H-ND =. 2.01. -1.77 1.59 1.44 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-1006M-ND 251 1.91 Tin | 36 (91.44)| GR_ | H3AAS-4036G-ND 617 4.68 26 | 138 (3.5) |2.05 (52.15) | HVL26H-ND 2.342.086 1.85 1.67 
Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-1006M-ND 251 1.91 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-5006M-ND 573 4.34 34 | .138 2.46 (62.38)| HVL34H-ND 2.90 256 2.29 2.07 
Gold | 6 (15.24) | GR FRCRALSOOGG NOR = 223 1.70 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-5006M-ND 5.73 4.34 40 ies pla HVL40H-ND 3.17 2.79 250 2.26 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-1006G-ND 2.23 1.70 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-5006G-ND 4.28 3.25 50 | 138 (35 5) 3.26 82.7) | HVL50H-ND 436 383 344 311 
Gold 18 (45.72) MC | HSAAH-T018M-ND 4.51 3.43 Tin_ | 6(15.24) | GR | H3AAS-5006G-ND «4.28 «3.25 138 (3.5)) 3.26 (62. 36 3.83 3.44 3. 
(15.24) 
40 Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-1018M-ND 451 3.43 Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-5018M-ND 1575 11.95 64 | .138 (3.5) | 3.96 (100.7) | HVL64H-ND 5.38 4.73 4.24 3.84 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-1018G-ND 287 2.18 Tin | 18 (45.72)| MC | H3AAS-5018M-ND 15.75 11.95 Right Angle Pin Header without Latches 
Tin _|18445.72)| GR _ USRSSSIOUEGSNDES 2.87 __2.18 8° | Gold 18 (45.72) GR | HBAAH-SOT8G-ND 7.08 5.37 10 ].169(4.3)| 1.26(31.9) | HRNIOW-ND 1.85 1.63 1.46 1.32 
Gold /36 (91.44)[ MC | H3AAH-1036M-ND 451 3.43 i 169 (4.8) | 1.26 (31.9) : pods 
; ; : ; Tin_| 18 (45.72)| GR_[GHSRASOOISGNDAN _7.08__6.37 14 | 169 (4.3)|1.46 (36.98)| HRNI4H-ND © 2.01 1.77 1.59 1.44 
Tin |36 (91.44) MC | H3AAS-1036M-ND 451 3.43 Gold | 36 (91.44) MIC] HSAAH-5036M-ND 15.75 11.95 169 (4.3) | 1.46 (36.98) i 77 159 1. 
Gold |36 (91.44) GR | H3AAH-1036G-ND 287 2.18 Tin |36(91-44)| MC | H3AAS-5036M-ND 18.75 11.98 16 | .169 (4.3) |1.56 (39.52) HRN1GH-ND 2.11 1.86 1.67 1.51 
Tin |36 (91.44)| GR_ | H3AAS-1036G-ND 287 2.18 Gold | 36 (91.44) GR | HBAAH-50366-ND 708 537 20 |.169(4.3)| 1.76 (44.6) | HRN20H-ND 2.38 2.09 1.88 1.70 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-1406M-ND 3.08 2.34 i i -50366- ‘ : 24 | 169 (4.3) [1.96 (49.68) | HRN24H-ND 2.94 2.59 2.32 2.10 
ae dead | me. ERARee net eae coud Tin | 36 (91.44)| GR_ | H3AAS-5036G-ND 7.08 5.37 
eal seer ch Sma MosetNn oe 308 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-GOO6M-ND 910 6.90 26 |.169(4.3)]2.05 (52.15)| HRN26H-ND 2.94 2.59 2.32 2.10 
‘ : eae : : Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-6006M-ND 910 6.90 30 | 169 (4.3)| 2.26 (57.4) | HRNSOH-ND 3.27 2.88 2.58 2.33 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-1406G-ND 2.66 2.02 
Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-6006G-ND 7.45 5.66 34 | 169 (4.3) |2.46 (62.38)| HRN34H-ND 3.47 3.05 2.73 2.47 
Gold [18 (45.72)| MC | H3AAH-1418M-ND 6.09 4.62 Tn | eite24) | GR MRAmetecoectnn ‘i 66 
a4. | Tin. |18(45.72)] wc | H3AAS-1418M-ND 609 462 in (15.24) 5 H 745 5! 40 |.169(4.3)| 2.76(70) | HRN40H-ND 4.13 3.63 3.25 2.94 
Gold |18 (45.72)| GR | H3AAH-1418G-ND 3.54 2.69 ae ae he SE Ae ene 50 _|.169 (4.3) | 3.26 (82.7) | HRNSOH-ND 5.05 4.44 3.98 3.60 
Tin [18 (45.72)| GR_| H3AAS-1418G-ND 3.54 2.69 : 5 H : ; 
an 8 ie ia ee Ee oe 60 | Gold [18 (4572)| GR | HOAAH-GO18G-ND 1125 8.53 60 |.169(4.3)] 3.76 (95.6) | HRNGOH-ND 5.48 4.82 4.32 3.91 
Tin 136 (91.44) Mc | H3AAS-1436M-ND 609 462 Tin | 18 (45.72)| GR | H3AAS-6018G-ND 11.25 8.53 64 | .169 (4.3) | 3.96 (100.7) | HRN64H-ND 5.87 5.17 4.63 4.19 
Gold |36(91.44)| GR | H3AAH-1436G-ND 3.54 2.69 Gold | 36 (91.44)] MC | H3AAH-6036M-ND 21.13 16.03 Right Angle Pin Header with Short Latches 
Tin |36(91.44)| GR | H3AAS-1436G-ND 3.54 2.69 Tin | 36 (91.44)} MC | H3AAS-6036M-ND =. 21.13 16.03 r 
= Peat —S = Gold |36(9144)| GR | HBAAH-6036G-ND 1125 853 10 |.169 (4.3)| 1.26 (31.9) ] HRS1OH-ND = 198 1.74 156 1.41 
Tin, | 6 (1524) | MC. | H3AAS-1606M-ND aio ae Tin 26. 44)| GR | H3AAS-6036G-ND 11.25 8.53 14 | .169 (4.3) |1.46 (36.98)| HRS14H-ND 2.15 1.89 1.69 1.53 
Gold | 6(15.24) | GR | H3AAH-1606G-ND 268 2.04 Gold | 6 (15.24) | MC | H3AAH-G406M-ND 14.22 10.79 16 | .169 (4.3) ) 1.56 (39.52) | HRSIGH-ND = 2.24 1.98 1.77 1.60 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H3AAS-1606G-ND 268 2.04 Tin | 6 (15.24) | MC | H3AAS-6406M-ND 14.22 10.79 30 | .169 (4.3) | 2.26 (57.4) | HRS30H-ND = 3.43 3.02 2.71 2.45 
Gold |18 (45.72)| MC | H3AAH-1618M-ND 633 4.80 Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-6406G-ND 12.37 9.38 64 |.169(4.3)| 3.96 (100.7) | HRS64H-ND «6.045.381 4.76 4.31 
te | Tin |18(45.72)) MC | H3AAS-1618M-ND 6.33 4.80 Tin | 6 (15.24) | GR _| H3AAS-6406G-ND _—«'12.37_—«9.38 Right Angle Pin Header with Long Latches 
Gold 18 (45.72)| GR | H3AAH-1618G-ND 3.69 2.80 Gold [18 (45.72)[ MC | H3AAH-6418M-ND 27.06 20.51 
Tin | 18 (45.72)| GR | H3AAS-1618G-ND 3.69 2.80 - Tin | 18 (45.72) MC | H3AAS-6418M-ND 27.06 20.51 10 | .169 (4.3) | 1.26 (31.9) | HRL10H-ND 1.98 1.74 1.56 1.41 
Gold [36 (91.44)| MC | H3AAH-1636M-ND 633 4.80 Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-6418G-ND 15.96 12.10 14° | 169 (4.3) | 1.46 (36.98) | HRLI4H-ND 2.15 1.89 1.69 1.53 
Tin /36 (91.44)) MC | H3AAS-1636M-ND 6.33 4.80 Tin | 18 (45.72)| GR_| H3AAS-6418G-ND 15.96 __12.10 16 | .169 (4.3) |1.56 (39.52)| HRLIGH-ND 2.24 1.98 177 1.60 
aol 3a 01.44} an a soa ND ac oa Gold |36(91.44)| MC | H3AAH-6436M-ND 27.06 20.51 20 |.169 (4.3) | 1.76 (44.6) | HRL20H-ND 2.54 2.24 2.01 1.81 
in i -16366- i ‘ Tin | 36 (91.44) MC | H3AAS-6436M-ND 27.06 20.51 26 _|.169 (4.3) [2.05 (52.15) | HRL26H-ND 3.07 2.70 242 2.19 
Gold | 6 (15.24) | MC ] H3AAH-2006M-ND 3.28 2.49 Gold | 36 (91.44)| GR | H3AAH-6436G-ND 15.96 12.10 : 
ae, |$ia20| = een it oe in [sotian| oh [Rowsoaeond iss tein) | | (1902 e oem as om an om 
oo [_Tin_| 6 (15.24) | GR_| H3AAS-2006G-ND 277 210 Also available in the following configuration: 64 | .169 (4.3) | 3.96 (100.7) | HRL64H-ND 6.04 5.31 4.76 4.31 
Gold |18 (45.72)] MC | H3AAH-2018M-ND 7.29 553 H3BBL]-LIDIOUIO-ND - Without polarizing key, With Strain Relief a 
Tin se MC | H3AAS-2018M-ND 729 553 H3CCL-CICICICIC-ND - With polarizing key, Without Strain Relief Look Ejector Hooks (2 Required per'Conneefor) 
Gold | 18 (45.72)| GR | H3AAH-2018G-ND 4.20 3.19 H3DDC-CICICICICI-ND - With polarizing key, With Strain Relief _ Hooks - Long ‘AE1491-ND 17 450 «4312 
Tin__|18 (45.72)| GR_ | H3AAS-2018G-ND 420 3.19 Call for complete part number and pricing = Hooks - Short AE1492-ND A7 15.13.12 


More Product Available Online: www.digikey.com 


50 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of} Dim.A No. of} Con- | Length Rib- 
Con- Inch Digi-Key Price Each | Assmann Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts (mm) Part No. il 10 | Part No. tacts |Finish} (cm) Cable | Part No. il 10 
is 20 | 1.76 (44.74) | HPK20H-ND 9.18 6.96 | AWH20G-0202-IDC-R 64 | Gold |36(91.44)] MC | H1KXH-6436M-ND 28.73 21.78 
Low Profile Headers 24 1.96 (49.82) |HPK24H-ND 9.18 — 6.96 | AWH24G-0202-IDC-R 64 | Gold |36(91.44)| GR |HIKXH-6436G-ND ‘17.63. 13.37 
em tg i ee some | | eee peer 2 ome met | | | Ph Gomer ih Ant, ere 
¢ Underplate: Nickel Contact Area: Selective Gold Insulation Resis- 34 9.46 (62.52) HPK34H-ND 1011 767 AWH34G-0202-IDC-R 10 | Gold / 36 (91.44)) MC | HIWXH-1036M-ND 10.71 8.13 
tance: 1000MQ Minimum « Solder Tails Area: 100” Matte Tin » Operation 10 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1WXH-1036G-ND 9.07 6.88 
Temperature: -40°C ~ 105°C 40. |2.76 (70.18) GRE neg 10.65 8.09 | AWH406-02021DC-R 14 | Gold |36(91.44)| MC |HIWXH-1436M-ND 12.23 9.27 
50 3.26 (82.74) | HPKSOH-ND 11.47 8.70 | AWH50G-0202-IDC-R 44 | Gold [3619144 | Gr (MNeeberects Gainers 
60 3.77 (95.68) |HPK6OH-ND 12.59 — 9.55 | AWH60G-0202-IDC-R a (O14) eee Pee 
Hen : . 16 | Gold [36 (91.44)| MC | HiWXH-1636M-ND 12.47 9.46 
64 [3.96 (100.7) | HPK64H-ND 13.33 10.11 | AWH64G-0202-IDC-R 
Pin Connector with Short Latch without Flange 16 | Gold |36(91.44)/ GR) HIWXH-1636G-ND 9.83 7.46 
10 1.26 (31.96) | HPA10H-ND 4.85 4.27 | AWH10G-0222-IDC-R on nae eR is aparece ee ae 
14 | 1.46 (37.1) |HPAI4H-ND 5.05 4.44 | AWH14G-0222-IDC-R be (91.44) gee ie is 
dean 16 | 1.56 (89.62) |HPAIGH-ND 5.05 4.44) AWH16G-0222-IDC-R 24 | Gold |86(91.44)| MC ieee 1463 11.10 
26 |2.06 (52.22)|HPA26H-ND 5.28 4.64 | AWH26G-0222-IDC-R 24 | Gold |36(91.44)| GR_ | HIWXH-2436G-ND 10.23 7.76 
Preaeneet Mim 34 [2.46 (62.52) |HPA34H-ND__5.71__5.02 | AWH34G-0222-IDC-R 26 | Gold | 36 (91.44)] MC | HIWXH-2636M-ND = 15.99 12.13 
Con- Finish Inch Digi-Key Price Each Pin Connector with Long Latch without Flange 26 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-2636G-ND 11.85 8.99 
tacts | Gold | (mm) | Part No. 1 10 25 50 10 |1.26 (31.96)|HPB10H-ND 5.08 4.47 | AWH10G-0232-IDC-R 30 | Gold |36 (91.44); MC | HIWXH-3036M-ND = 17.92 13.59 
Pin Header Right Angle 16 | 1.56 (39.62)|HPB16H-ND 5.28 4.64 | AWH16G-0232-IDC-R 30 | Gold | 36 (91.44)] GR | HIWXH-3036G-ND 11.72 8.89 
10] 30u” | .8 (20.2) [HLUTOH-ND = 2.08 1.83 1.64 1.49 34 | 2.46 (62.52)|HPB34H-ND 5.97 5.25 | AWH34G-0232-IDC-R 34_| Gold | 36(91.44)| MC | HIWXH-3436M-ND_ 18.29 13.87 
H flesh cer erate ane ae gut ot 64 |3.96(100.7)|HPB64H-ND 7.00 _6.15 | AWH64G-0232-IDC-R 34 | Gold |36(91.44)| GR |HIWXH-3436G-ND 12.39 9.40 
i lest 1 foe28) HINHND 109 96 86 78 Pin Connector with Flange 40 | Gold |36(91.44)| MC |HIWXH-4036M-ND 20.29 15.39 
16 | 30u” [1.1 (27.82)/HLUI6H-ND 310 273 245 221 10 ]1.846 (46.96) HPLIOH-ND 8.31 6.30 | AWH10G-E202-IDC-R 40 | Gold |36(91.44)} GR |HIWXH-4036G-ND 13.86 10.51 
16 | Flash |1.1 (27.82)/HLNI6H-ND 1.19 1.05 94 85 14 |2.048(52.1)|HPLI4H-ND 8.62 6.54 | AWH14G-E202-IDC-R 50 | Gold | 36 (91.44) MC | HIWXH-5036M-ND 24.06 18.24 
20 30u” | 1.3 (32.9) | HLU20H-ND 3.76 331 297 2.68 16 |2.147 (54.62)|HPLIGH-ND 8.62 6.54 | AWH16G-E202-IDC-R 50 | Gold | 36 (91.44)| GR | HiWXH-5036G-ND 15.39 11.67 
a Hast As (ore Saati eH ee at ao 20 [2.348 (59.74) HPL2OH-ND 8.62 «6.54 | AWH20G-E202-IDC-R 60 | Gold [36 (91.44) MC |HIWXH-6036M-ND 27.02 20.49 
24 _| Flash (15 (37.98)|HUNDGHND 1.65 145 130118 24 (2.547 (64.82)| HPL24H-ND _8.62__6.54 | AWH24G-E202-IDC-R 60 | Gold |36(91.44)| GR | HIWXH-6036G-ND 17.14. 13.00 
26 30u” |1.6 (40.52) | HLU26H-ND 4.82 424 380 3.44 26 |2.642 (67.22)) HPL26H-ND 9.73 7.38 | AWH26G-E202-IDC-R 64 | Gold | 36 (91.44)| MC | HIWXH-6436M-ND 29.35 22.25 
26 | Flash |1.6 (40.52)|HLN26H-ND 1.72 1.51 136 1.23 30 (2.848 (72.46)| HPL30H-ND 9.73 —7.38 | AWH30G-E202-IDC-R 64 | Gold |36(91.44)|_GR_|HiWXH-6436G-ND ‘18.25 13.84 
30) 30u” | 1.8 (45.6) |HLUSOH-ND = 5.61 4.93 4.42 4.00 34 |3.047 (77.52)|HPL34H-ND 10.11 7.67 | AWH34G-E202-IDC-R 
Soe eee Brey a reed 40 [3.348 (85.18)| HPL4OH-ND 10.68 8.09 | AWH40G-E202-IDC-R 
34] Flash | 2 (60.68) [HLNS4H-ND 2.08183 164 19 50 (3.841 (97.74)| HPL5OH-ND 12.03 9.12 | AWH50G-E202-IDC-R Pin Connectors — 
40 | 30u" |23(68.3) |HLUAOH-ND 690 607 544 4.92 60 4.35 (10.68) |HPL6OH-ND 12.59 9.55 | AWH60G-E202-IDC-R Double Ended 
40 | Flash | 2.3 (58.3) |HLN4OH-ND 218 1.92 1.72 156 64 [4.547 (115.7) | HPL64H-ND 13.95 10.58 | AWH64G-E202-IDC-R ouble Ende 
20_| fash 28 (710) HINEOHND 267 295 2111.94 10 [us Aes Ea aie ran Taree IDC-R ese ic 
cae f : q z : 4 . fl : . gl -IDC-1 GR=Gray 
60 | 30u” [3.3(83.7) [HLU6OH-ND 9.50 836 7.49 6.77 
60 | Flash |33(837) |HLNGOH-ND 360 317 284 257 20 |2.348 (59.74)| HPP2OH-ND 4.75 4.18. | AWH20G-E222-IDC-R 
64 30u” 3.5 (88.78)/HLU64H-ND 10.66 9.37 8.40 7.60 40 |3.348 (85.18)| HPP40H-ND 5.91 5.20 | AWH40G-E222-IDC-R 
64 | Flash |3.5 (88.78) | HLN64H-ND 3.63 3.19 286 259 Pin Connector with Long Latch and Flange 
Pin Header Surface Mount 10 ]1.846 (46.96)|HPTIOH-ND 4.55 4.01 | AWH10G-E232-IDC-R 
10 Flash ee HST IOHIND - 1 a mo 26 |2.642 (67.22)|HPT26H-ND 5.28 4.64 | AWH26G-E232-IDC-R 
te | tech [1107.02 SERN 98 474 488 Tat 34 3.047 (77.52)| HPT34H-ND 5.71 5.02 | AWH34G-E232-IDC-R Pini Connector: without StralniReliet Shown 
(re) 40 |3.348 (85.18)| HPT40H-ND 5.91 20 | AWH40G-E232-IDC-R 
20 | Flash | 1.3 (32.9) |HSL2OH-ND 211 1.86 1.67 1.51 348 (85.18) H 5: 5. -E232-IDC-| 
26 | Flash |1.6 (40.52)|HSL26H-ND 2.15 1.89 1.69 1.53 50 |3.841 (97.74)|HPTSOH-ND 6.50 5.72 | AWH50G-E232-IDC-R No. of| Con- | Length | Rib- 

34 | Flash | 2 (50.68) [HSL34H-ND 2.28 2.01 1.80 1.63 64 [4.547 (115.7) |HPT64H-ND 7.00 _ 6.15 | AWH64G-E232-IDC-R Con-| tact | inch | bons | Digi-Key Price Each 
40 | Flash | 2.3 (58.3) [HSL40H-ND 2.64. 2.32 2.08 1.88 tacts |Finish] (cm) | Cable| Part No. di 
Pin Header Straight Lead "I = = " A 

Pin Connector without Strain Relief and without Flange 
10 | 30u” | 8 (20.2) JHRUIOH-ND 185 163 146 1.32 
10 | Flash | .8 (20.2) |HRP1OH-ND 66 4.58 «5247 H SI -ND 6 (15.24) | MC | H3KKH-1006M-ND 18.01 13.66 
14 | 30u” | 1 (25.28) /HRUI4H-ND 2.38» 2.09 -1.88 ‘1.70 bea Cab 6 (15.24) | GR | H3KKH-1006G-ND 17.73 13.45 
14 | Flash | 4 (25.28) |HRP14H-ND 73 64 58 52 Style eMaiiecicn to | Goa | 1845-72) | MC | H3KKH-1018M-ND 20.01 15.18 
16 | 30u”_|1.1 (27.82)|HRU16GH-ND_ 2.67 2.35 (2.11__1.91 100 =Single Ended — Gian old | 4g (45.72) | GR | H3KKH-1018G-ND 18.37 13.93 
16 | Flash |1.1 (27.82)] HRP16H-ND 19 70 «©6357 3L11-Double Ended earey. 36 (91.44) | MC | H3KKH-1036M-ND 20.01 15.18 
20 | Sou" 1320) Tee (820 282 253 228 L_Length 36.(91.44) | GR_| H3KKH-1036G-ND 18.37 13.93 
20 | Flash | 1.3 (32.9) | HRP20H-ND 89 «6.79 «7164 cS Back (Use “Inches” only.) 
24 | 30u” |1.5 (37.98)|HRU24H-ND 380 334 299 271 jontact Finish —— v 6 (15.24) | MC | H3KKH-1406M-ND 18.95 14.37 
24 | Flash |1.5(37.98)|HRP24H-ND_ 1.02 9081.78 H= Gold Neck Goines 6 (15.24) | GR | H3KKH-1406G-ND 18.53 14.05 
26 | 30u” |1.6 (40.52) |HRU26H-ND 3.86. 3.40 3.05 2.75 : 44 | God | 18(45:72) | MC | H3KKH-1418M-ND 21.96 16.65 
26 | Flash |1.6 (40.52) | HRP26H-ND 92 82 73 66 18 (45.72) | GR | H3KKH-1418G-ND 19.41 14.72 
30 | 30u” | 1.8 (45.6) |HRU3OH-ND 4.59 4.04 362 3.27 i 36 (91.44) | MC | H3KKH-1436M-ND 21.96 16.65 
20 | Bash 18069) oe ie ie ee Pin Connectors — 36 (91.44) | GR | H3KKH-1436G-ND 19.41. 14.72 
34] Flash 1 2 (60.68) [HRP34HND 1.09 388678 | Single Ended 6 (15.24) | MC | H3KKH-1606M-ND 18.99 14.40 
40 | 30u” | 2.3 (58.3) |HRU40H-ND 5.84 5.14 461 4.16 6 (15.24) | GR | H3KKH-1606G-ND 18.55 14.07 
40 | Flash | 2.3 (58.3) |HRP4OH-ND 1.22 1.08 9787 *MC=Multi-Color, 46 | God | 18 (45-72) | MC | HSKKH-1618M-ND 22.20 16.84 
50 | 30u” | 2.8(71.0) |HRUSOH-ND 7.46 6.56 588 5.32 GR=Gray 18 (45.72) | GR | H3KKH-1618G-ND 19.56 14.83 
50_| Flash | 2.8(71.0) |HRPSOH-ND 1.55 1.37 1.23 1.11 36 (91.44) | MC | H3KKH-1636M-ND 22.20 16.84 
60 | 30u” |3.3(83.7) |HRUGOH-ND 9.17 8.07 7.23 6.54 36 (91.44) | GR_| H3KKH-1636G-ND 19.56 14.83 
60 | Flash | 3.3(837)|HRPGOH-ND 2.08 1.83 164 1.49 6 (15.24) | MC | H3KKH-2006M-ND 19.18 14.52 
64 | 30u” |3.5 (88.78)|HRUG4H-ND 9.67 850 7.62 689 
64 | Flash |3.5 (88.78)|HRP64H-ND 2.11 (1.86 1.67_‘1.51 i i 6 (15.24) | GR Ocha 1864 14.13 
2 i = z s Pin Connector without flange, without strain relief shown 50°. | Gad 18 (45.72) | MC | H8KKH-2018M-ND 23.16 17.56 
01 
18 (45.72) | GR | H3KKH-2018G-ND 20.07 15.22 
7 No. of) Con- | Length | Rib- | ; 36 (or) Mc | H3KKH-2036M-ND 23.16 17.56 
Pin Connectors Con-| tact | Inch | bons | Digi-Key Price Each 36 (91.44) | GR_| H3KKH-2036G-ND 20.07 15.22 
Specifications: tacts |Finish| (cm) | Cable | Part No. Us 6 (15.24) | MC | H3KKH-2406M-ND 19.35 14.68 
= Current Rating: 3A + Withstand Voltage: Pin Connector without Strain Relief and without Flange 6 (15.24) GR | H3KKH-2406G-ND. 18.62 14.12 
1000V AC/DC «Contact Resistance: 20m0 10 | Gold |36(91.44)| MC ]H1KXH-1036M-ND 11.21 8.50 oa | Gold | 18 (45-72) | MC | H3KKH-2418M-ND = 24.37 18.48 
Maximum + Contact Material: Copper 10 | Gold |36(91.44)] GR | HIKXH-1036G-ND 956 7.25 a eB Hela set ee 
Alloy * Underplate: Nickel * Contact Area: 14 | Gold | 36(91.44)| MC | HIKXH-1436M-ND 12.79 9.70 (91.44) ; ; 
Selective Gold Insulation Resistance: 14 | Gold |36(91.44)| GR | HIKXH-14366-ND 1024 777 36 (91.44) | GR_| H3KKH-2436G-ND 19.97 15.14 
1000MQ Minimum Solder Tails Area: . 6 (15.24) | MC | H3KKH-2606M-ND 20.51 15.55 
400," Matte Tin < 16 | Gold |36(91.44)| MC |H1KXH-1636M-ND 13.03 9.88 (15. 5 ; 
Me ' ~ 6 (15.24) | GR | H3KKH-2606G-ND 19.82 15.03 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Without 16 | Gold | 36(91.44)} GR | HIKXH-1636G-ND 10.39 7.88 18 (45.72) | MC | H3KKH-2618M-ND 25.72 19.51 
Flange 20 | Gold |36(91.44)| MC |HIKXH-2036M-ND 13.99 10.61 26 | Gold | +5 (45,72) | GR | H3KKH-2618G-ND 2158 1637 
20 | Gold }36(91.44)| GR |HIKXH-2036G-ND 10.89 8.26 36 (91.44) | MC | H3KKH-2636M-ND 25.72 19.51 
24 | Gold |36(91.44)| MC |HIKXH-2436M-ND 15.19 11.52 36 (91.44) | GR_| H8KKH-2636G-ND 21.58 16.37 
24 | Gold | 36(91.44)|_ GR_ | HIKXH-2436G-ND 10.79 8.18 6 (15.24) | MC | H3KKH-3006M-ND 20.83 15.80 
26 | Gold |36(91.44)| MC |HIKXH-2636M-ND 15.99 12.13 6 (15.24) | GR | H3KKH-3006G-ND 19.80 15.01 
26 | Gold )36(91.44)| GR |HIKXH-2636G-ND 11.85 8.99 30 | Goa | 18 (45-72) | MC | HSKKH-3018M-ND 27.65 20.96 
With Flange 30 | Gold | 36 (91.44)) MC | H1KXH-3036M-ND 17.92 13.59 18 (45.72) | GR | H3KKH-3018G-ND 21.45 16.27 
and Latches 30 | Gold |36(91.44)| GR | H1KXH-3036G-ND 11.72 8.89 36 (91.44) | MC | H3KKH-3036M-ND 27.65 20.96 
34 | Gold |36(91.44)| MC |HIKXH-3436M-ND 18.29. 13.87 36 (91.44) | GR_| H3KKH-3036G-ND 21.45 16.27 
No.of DimsA 34 | Gold [36 (91.44)| GR |HIKXH-3436G-ND 12.39 9.40 6 (15.24) | MC BTSKSTSSSCOMENO a) 21.58 16.36 
os ; 6 (15.24) | GR | H3KKH-3406G-ND 20.59 15.62 
Con-| Inch _| Digi-Key BAcelESchin Wcemiann’ 40 | Gold }36(91.44)| MC |HIKXH-4036M-ND 20.29 15.39 i i 
40 | Gold |36(91.44)| GR |HIKXH-4036G-ND 13.86 10.51 1B Oe 72) AC em 2029 2153 
tacts | (mm) __| PartNo. 1 10_| PartNo. ol (91.44) PIS : id 34 | Gold | 18 (45.72) | GR | H3KKH-3418G-ND 22.50 17.06 
Pin Connector without Flange 50 | Gold )36(91.44)| MC |H1KXH-5036M-ND 23.50 17.82 36 (91.44) | MC | H3KKH-3436M-ND 2839 21.53 
10 | 1.26 (31.96)]HPK10H-ND 8.80 6.68 | AWH10G-0202-IDC-R 50_| Gold | 36 (91.44)|_GR_| HIKXH-5036G-ND 14.83 11.25 36 (91.44) | GR | H3KKH-3436G-ND 22.50 17.06 
14 | 1.46 (37.1) |HPK14H-ND 9.18 6.96 | AWH14G-0202-IDC-R 60 | Gold |36(91.44)| MC ]HIKXH-6036M-ND 27.02 20.49 6 (15.24) | MC | H3KKH-4006M-ND 22.93 17.39 
16 | 1.56 (39.62) | HPK16H-ND 9.18 6.96 | AWH16G-0202-IDC-R 60 | Gold | 36(91.44)| GR | H1KXH-6036G-ND 17.14 13.00 (Continued) 
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Hi ” ” 
@® ASSMANN (pets | | Socket Connector to Dip Plugs .1” x .1 
i Pin Connector Specifications: 
Pin Connectors — Double Ended (Cont.) + Current Rating: 3A 
*MC=Multi-Color, : ee 
No. of} Con- | Length Rib- GR=Gray Voltage Rating: eae 
Con- | tact Inch | bon« | Digi-Key Price Each * Withstand Voltage: 1000V AC/DC 
tacts |Finish} (cm) | Cable| Part No. 1 10 * Contact Resistance: 20m Maximum 
6 (15.24) | GR | H3KKH-4006G-ND 21.86 16.58 EE ee 
40 | Goa | 18 (45:72) | MC | H3KKH-4018M-ND 30.95 23.47 Reravon: Temperanre: . 
18 (45.72) | GR | H3KKH-4018G-ND 24.53 18.60 
36 (91.44) | MC | H3KKH-4036M-ND 30.95 23.47 
ae re eee a we Socket Connector without Strain Relief or Polarizing Key Shown 
; F H : ; Pin Connector without Strain Relief or Flange Shi 
6 (15.24) | GR | H3KKH-S006G-ND 23.50 17.82 ia ane uae a aa dl 
50 | Got | 18 (45-72) | MC | H8KKH-5018M-ND 34.97 26.52 tec Gare | lent |) Gike 
8 Sy ro He Hee ae oe Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
36 (91.44) | GR | H3KKH-5036G-ND 26.30 19.94 eats) |LEInIS] (ere Cable EaNar jl 
6 (15.24) | MC | H3KKH-6006M-ND 27.58 20.91 6(15.24)| MC | H3AKH-1006M-ND 10.26 7.78 
6 (15.24) | GR | H3KKH-6006G-ND 25.93 19.66 6 (15.24) GR | H3AKH-1006G-ND 9.98 7.57 
60 | Gola | 1845-72) | MC | H3KKH-601eM-ND 39.61 30.03 40 | Gola |18(45-72)) MC | H3AKH-1018M-ND 11.06 8.39 
18 (45.72) | GR | H3KKH-6018G-ND 29.72 2254 18(45.72)| GR | H3AKH-1018G-ND 10.24 7.76 
36 (91.44) | MC | H3KKH-6036M-ND 39.61 30.03 36 (91.44), MC | HSAKH-1036M-ND = 12.26 9.30 - 
36 (91.44) | GR | H3KKH-60366-ND 2972 2254 36 (91.44)| GR | H3AKH-1036G-ND __10.62_8.05 No. off Con-]  Dim.A | : 
6 (15.24) | MC | H3KKH-6406M-ND 29.23 22.16 6 (15.24)| MC | H3AKH-1406M-ND 11.02 8.36 Con- | tact Inch | Digi-Key Price Each | Assmann 
6 (15.24) | GR | H3KKH-6406G-ND 27.38 20.76 6 (15.24)| GR | H3AKH-1406G-ND 10.59 8.03 tacts |Finish| (mm) _| Part No. 1 10 | Part No. 
64 | Goa | 18 (45-72) | MC | H3KKH-6418M-ND 42.06 31.89 44) Goiq |18(45-72)) MC | H3AKH-1418M-ND = 12.22 9.27 10 0.71 (18.1) | HDM10H-ND 1.86 1.41 | AWLP-10/3.2-G-R 
18 (45.72) | GR | H3KKH-6418G-ND 30.96 23.48 18(45.72)| GR | H3AKH-1418G-ND 10.95 8.30 14 0.91 (23.05) | HOMA4H-ND 1.86. 1.41 | AWLP-14/3.2-6-R 
36 (91.44) | MC | H3KKH-6436M-ND 42.06 31.89 36 (91.44)) MCG | H3AKH-1436M-ND 14.03 10.64 16 | Gold | 1.01 (25.64) |HOMIGH-ND 1.86 1.41 | AWLP-16/3.2-G-R 
36 (91.44) | GR | H3KKH-6436G-ND 30.96 23.48 36 (91.44)| GR | H3AKH-1436G-ND 11.48 8.71 a 121 (30:78) |HDMEGHND | 211. 1.60 | AWLP-20/82-6-R 
Pin Connector without Strain Relief and with Flange 6 (15.24) | MC H3AKH-1606M-ND 11.06 8.39 24 141 (35.86) HDM24H-ND 273 207 AWLP-24/3.2-G-R 
6 (15.24) | MC | H8WWH-AO06M-ND 17.02 12.90 6(15.24)| GR | H3AKH-1606G-ND 10.62 8.05 mA aE ” 
6 (15.24) | GR | H3WWH-1006G-ND 16.74 12.70 16 | Goi |18(45-72)} MC | H8AKH-1618M-ND 12.34 9.36 26 1.51 (38.4) | HDM26H-ND 2.11 1.60 | AWLP-26/3.2-G-R 
to | ota | 18 (45-72) | MC | HEWWH-1018M-ND 19.02 14.42 18(45.72)| GR | H3AKH-1618G-ND 11.02 8.36 30 1.71 (43.5) | HDM30H-ND 2.73 2.07 | AWLP-30/3.2-G-R 
18 (45.72) | GR | H8WWH-1018G-ND 17.37 13.17 36 (91.44) MC | H3AKH-1636M-ND 14.27 10.82 34 | Gold | 1.91 (48.58) | HDM34H-ND 2.73 2.07 | AWLP-34/3.2-G-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1036M-ND 19.02 14.42 36 (91.44)| GR | H3AKH-1636G-ND _—-‘11.63 8.82 40 2.24 (56.2) | HDM40H-ND 2.73 2.07 | AWLP-40/3.2-G-R 
36 (91.44) | GR_| H3WWH-1036G-ND__17.87_13.17 6(15.24)| MC | H3AKH-2006M-ND 11.22 8.51 50 2.72 (69.0) | HDMSOH-ND 3.53 2.68 | AWLP-50/3.2-G-R 
6 (15.24) | MC | H83WWH-1406M-ND 17.84 13.53 Shanice 
6 (1524) | GR | H3WWH-14066-ND 1741 13.20 6 (15.24)) GR | H3AKH-2006G-ND 10.70 8.12 10 0.71 (18.1) | HDM10S-ND 1.86 1.41 | AWLP-10/3.2-T-R 
rare 18 (45.72) | MC | H3WWH-1418M-ND 20.85 15.81 20 | Gold ie Oe See rere ee nee 14 0.91 (23.05) |HDM14S-ND 1.86 1.41 | AWLP-14/3.2-T-R 
0 : H 4 : : + i . ai 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1418G-ND 18.30 13.88 36 (91.44) MG | HSAKH-206M.ND 1523. 11.55 16 | Tin | 1.01 (25.64) |HDM16S-ND 1.86 1.41 | AWLP-16/3.2-T-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1436M-ND 20.85 15.81 20 1.21 (30.78) |HDM20S-ND 2.11 1.60 | AWLP-20/3.2-T-R 
36 (91.44) | GR | HSWWH-1436G-ND 18.30 13.88 26 ELA GR LEAR ease ND 1213920 | Lt 1.44 (85.86) | HDM24S-ND_2.73 2.07 | AWLP-24/3.2-T-R 
8(15.24) | MC Riggio 17.88 13.56 me co OED ae 26 1.51 (84) |HDM26S-ND 2.29 1.74 AWLP-26/8.2-T R 
6 (15.24) | GR | H3WWH-1606G-ND 17.44 13.22 6 (15.24)) GR | H3AKH-2606G-ND 11.33 8.59 51 (38.4) . é : 
16 | Gold 18 (45.72) | MC | H3WWH-1618M-ND 21.09 15.99 26 Gold 18 (45.72)) MC H3AKH-2618M-ND 1410 10.69 30 ; 1.71 (43.5) | HDM30S-ND 2.73 2.07 | AWLP-30/3.2-T-R 
o'' | 18 (45.72) | GR | HSWWH-1618G-ND 18.45 13.99 18(45.72)| GR | H3AKH-2618G-ND 12.03 9.13 34 | Tin | 1.91 (48.58) |HDM34S-ND 2.73 2.07 | AWLP-34/3.2-T-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1636M-ND 21.09 15.99 36 (91.44)/ MC | H3AKH-2636M-ND 17.23 13.07 40 2.24 (56.2) | HDM40S-ND 3.53 2.68 | AWLP-40/3.2-T-R 
36 (91.44) | GR | H3WWH-1636G-ND 18.45 13.99 36 (91.44)|_ GR H3AKH-2636G-ND 13.09 9.93 50 2.72 (69.0) | HDM50S-ND 3.53 2.68 | AWLP-50/3.2-T-R 
6 (15.24) | MC | H8WWH-2006M-ND 18.04 13.68 6(15.24)| MC | H3AKH-3006M-ND 12.77 9.69 
6 (15.24) | GR | H8WWH-2006G-ND 17.52 13.29 6(15.24)| GR | H3AKH-3006G-ND 11.74 8.90 
50 | gota | 18 (45-72) | MC | HEWWH-2018M-ND 22.05 16.72 30 | Goa 18 (45:72) MC | H3AKH-3018M-ND 15.50 11.75 
18 (45.72) | GR | H3WWH-2018G-ND 1895 14.37 18(45.72)| GR | H3AKH-3018G-ND 12.40 9.40 
36 (91.44) | MC | H3WWH-2036M-ND 22.05 16.72 36 (91.44)/ MC | H3AKH-3036M-ND 19.59 14.85 H | -ND 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2036G-ND 18.95 14.37 36 (91.44)| GR | H3AKH-3036G-ND 13.39 10.16 style / 
6 (15.24) | MC | HSWWH-2406M-ND 18.24 13.83 6(15.24)| MC | HSAKH-3406M-ND 12.71 9.64) | 2cCeSingle Ended Hares 
6 (15.24) | GR | H3WWH-2406G-ND = 17.51 13.27 6(15.24)| GR | H3AKH-3406G-ND ‘11.73 8.89 61LJ=Double Ended G=Gray 
24 | Gold Hees mG TEND ae Has 34 | Goi |18(4572)] MC | HOAKH-3418M-ND 15.44 11.71 8CIC-Double Ended 
. -24186- ; . 18(45.72)| GR | H3AKH-3418G-ND 12.49 9.47 es Length 
ied | Eee wire] | raearn —fasp var] | feng in Coches on 
: 24366. : : 36 (91.44)| GR | H3AKH-3436G-ND ‘13.63 _ 10.34 a 
6 (15.24) | MC | H3WWH-2606M-ND 20.51 15.55 6 (16.24) | MC | H3AKH-4006M-ND 13:76 10.48 S=Tin No. of Contacts 
6 (15.24) | GR | H8WWH-2606G-ND 19.82 15.03 6(1524)| GR | H3AKH-40066-ND 1268 9.62 
26 | God | 1885-72) | MC ee iecrouanogy 25.72 12.51 18(45.72)| MC | H3AKH-401@M-ND 16.96 12.86| | Also available in the following Double Ended Style 8 configurations: 
(45.72) 
18 (45.72) | GR | H3WWH-2618G-ND 21.58 16.37 40 | Gold Bite H8MMS-CICICICIC-ND 
18(45.72)| GR | H3AKH-4018G-ND 13.75 10.43 
36 (91.44) | MC | H3WWH-2636M-ND 25.72 19.51 ‘ i H8MMH-CIOOOC-ND 
5310144 | ch MESGMESSECHIGE olss 4637 36 (91.44)/ MC | H3AKH-4036M-ND 21.78 16.51 - 
(91.44) H i 36 (91.44) GR H3AKH-4036G-ND 15.35 11.64 Call for complete part number and pricing 
aren tng Not rh eo 6(15.24)| MC | H3AKH-5006M-ND 15.34 11.63 
18 (45.72) | MC | H3WWH-3018M-ND 27.65 20.96 6 (15.24)) GR eo 182 1253) | Dip Plugs .1” x .1” 
30 | Gold : areas ; : 18(45.72)| MC | H3AKH-5018M-ND 19.35 14.67 i. 
18 (45.72) | GR | H3WWH-3018G-ND 21.45 16.27 50 | Gold /+3 (4570) GR | HBAKH-SO18G-ND 15.01 11.38 Assemblies 
| ee oe Be irae] i |faMsmea 3 a 
S (1524) | MG IREEWWEEAOEMRIO D163 16.35 36 (91.44)| GR | H3AKH-5036G-ND ‘16.69 12.66 
6 (15.24) | GR | HaWWH-3406G-ND 2059 1562 6(15.24)| MC | H3AKH-6006M-ND 18.34 13.91 ; 
Pre Mc | H3WWH-3418M-ND 2839 2153 6(15.24)| GR | H3AKH-6006G-ND 16.69 12.66 Single Ended Style 2 
34 | Gold | 49 (45.72) | GR | HSWWH-3418G-ND 2250 17.06 60 | Goa |18(45:72)) MC | H3AKH-GO18M-ND 23.15 17.56 
36 (91.44) | MC | H3WWH-3436M-ND 28.39 21.53 18 (45.72)| GR H3AKH-6018G-ND 18.21 13.81 *MC=Multi-Color, 
36 (91.44) | GR | H3WWH-3436G-ND 22.50 17.06 ee Me HAI COSONEND ae ae GR=Gray 
i -60366- 4915.5 
6 (15.24) | MC | H3WWH-4006M-ND 22.93 17.39 
6 (15.24) | GR | H8WWH-4006G-ND 21.86 16.58 6(15.24)| MC | H3AKH-6406M-ND 21.72 16.47 . , een 
ao | Gow | 18(45-72) | MC | HEWWH-4oTeW-ND 30.95 23.47 6(15.24)| GR | H3AKH-6406G-ND 19.88 15.07 Raia ie tc vinctoranianis 
18 (45.72) | GR | H3WWH-4018G-ND 24.53 18.60 64 | Gold |18(45:72)] MC | H3AKH-6418M-ND 26.86 20.36 
36 (91.44) | MC | H3WWH-4036M-ND 30.95 23.47 18(45.72)| GR | H3AKH-6418G-ND 21.31 16.16 TRL Gee TS 
36 (91.44) | GR | H3WWH-4036G-ND 24.53 18.60 36 (91.44)/ MC | H3AKH-6436M-ND 34.56 26.20 Piste aes Ht iad Narceee ee 
6 (15.24) | MC | H3WWH-5006M-ND 26.06 19.76 36 (91.44)|_ GR_| H3AKH-6436G-ND 23.46 17.79 tacts | Finish (em) | Cable aa AnenD 
6 (15.24) | GR | H8WWH-5006G-ND 24.62 18.67 aaey ; mae : 
er |eald 18 (45.72) | MC | H8WWH-5018M-ND 36.09 27.36 Also available in the following configuration: Tin |6(15.24) | GR | H2MXS-1006G-ND 1.99 1.51 
2 18 (45.72) | GR | H3WWH-5018G-ND 27.42 20.79 H3BKH-LILICILI0-ND — Socket Connector with Strain Relief, w/o Polarizing Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-1006M-ND 2296 1.72 
36 (91.44) | MC | H8WWH-5036M-ND 36.09 27.36 Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange Gold | 6 (15.24 GR H2MXH-1006G-ND 1.99 1.51 
36 (91.44) | GR_| H3WWH-5036G-ND_ 27.42 20.79 H3CKH-CICIDICIG-ND — Socket Connector w/o Strain Relief, with Polarizing i (15.24) ‘ : 
6 (15.24) | MC | H3WWH-6006M-ND 27.58 20.91 Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange Gold |6(15.24) | MC_|EHAMXH= O06M:ND 226 1.72 
6 (15.24) | GR | H8WWH-G006G-ND 25.93 19.66 H3DKH-CICIDICID-ND — Socket Connector with Strain Relief, and Polarizing Tin |18(45.72)] GR | H2MXS-1018G-ND 224 1.70 
60 | Gold 18 (45.72) | MC | H3WWH-6018M-ND 39.61 30.03 Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange 40 Tin |18(45.72)| MC | H2MXS-1018M-ND 3.06 2.33 
18 (45.72) | GR | H3WWH-6018G-ND =—-29.72 22.54 H3AWH-CICIDIKIC-ND — Socket Connector w/o Strain Relief or Polarizing ve 
36 (91.44) | MC | H3WWH-6036M-ND 39.61 30.03 Key; Pin Connector w/o Strain Relief, with Flange sie pai . eae ce ee 
36 (91.44) |_GR_| H3WWH-6036G-ND 29.72 22.54 H3BWH-LJLILILICI-ND — Socket Connector with Strain Relief, w/o Polarizing 2 (45.72) z Z = = 
6 (15.24) | MC | H8WWH-6406M-ND 30.47 23.10 Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange Tin |36(91.44)] GR | H2MXS-1036G-ND 262 1.99 
Pee eo Sea eATy fp nd H3CWH-CICICICIC-ND — Socket Connector w/o Strain Relief, with Polarizing Tin /36(91.44)| MC | H2MXS-1036M-ND 4.27 3.24 
64 | Gold (45.72) H A : : Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange Gold |36(91.44)| GR | H2MXH-10366-ND 262 1.99 
18 (45.72) | GR | HSWWH-6418G-ND = 32.20 24.42) | As pwH-CMICICIDIC-ND — Socket Connector with Strain Relief, with Polarizing 
36 (91.44) | MC | H3WWH-6436M-ND 43.30 32.83 Key: Pin Connector w/o Strain Relief with Fl Gold |36 (91.44) | MC | H2MXH-1036M-ND 4.27 3.24 
36 (91.44) | GR | H3WWH-6436G-ND 32.20 24.42 Se eee eee neat pee eee 
: : : Call for complete part number and pricing (Continued) 
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® ASSMANN No. of| Gon-| Length | Rib- No. of] Con- | Length | Rib- 
Con- | tact | Inch | bons | Digi-Key Price Each Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
Dip Plugs .1” x .1” Assemblies (Ses tacts | Finish) (cm) | Cable| Part No. 1 10 facts | Elnish| ie (em) ies) Cable) apRart|No: jit) 
Single Ended Style 2 (Cont.) = Tin | 6(15.24) | GR | H2MXS-5006G-ND 409 3.41 Tin | 6(15.24) | GR | H6MMS-2406G-ND 5.73 4.34 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-5006M-ND 5.54 4.20 Tin | 6(15.24) | MC | H6MMS-2406M-ND 6.46 4.90 
juater] cons) esau nies Gold | 6 (15.24) | GR | HeMXH-5006G-ND 409 311 Gold | 6(15.24) | GR | H6MMH-2406G-ND 5.73 4.34 
Cand tact” exis hi [one | otat Key Aucoin Gold | 6(1524) | mc | H2MXH-S006M-ND 5.54 4.20 Gold | 6 (15.24) | MC | H6MMH-2406M-ND 6.46 4.90 
tacts | Finish} (cm) Cable] PartNo. 1 10 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-5018G-ND 5.22 3.96 ue ects a ee RD ve ie 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-1406G-ND 2.04 1.55 Tin | 18 (45.72) ) MC | H2MXS-5018M-ND 9.55 7.24 24 ” ; i ; : : 
Tin 8 tieDA} Mc | H2MXS-1406M-ND 2.46 1.87 50 | oid | 18 (45.72)| GR | HaMXH-5018G-ND 5.22 3.96 Gold | 18 (45.72) | GR | H6MMH-2418G-ND = 6.26 4.75 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1406G-ND 2.04 1.55 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-5018M-ND 9.55 7.24 Gold | 18 (45.72) | MC_| H6MMH-2418M-ND 8.46 6.42 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1406M-ND 2.46 1.87 Tin [36 (91.44)| GR | H2MXS-5036G-ND «6.90 5.23 Tin | 36 (91.44) | GR | TRGMMS:2430G:NDI) 7.07 5.36 
Tin | 18 (45.72) | GR | H2MXS-14186-ND 239 1.82 Tin | 36(91.44)| MC | H2MXS-5036M-ND 15.57. 11.80 an ed pr ne eeu ie . 
Tin | 18 (45.72) | MC | H2MXS-1418M-ND 3.66 2.78 Gold | 36 (91.44)} GR | H2MXH-5036G-ND 6.90 5.23 o : i H : : 
"4 | Gold | 18(45.72)| GR | HOMXH-1418G-ND 2.39 1.82 Gold weld MC | H2MXH-5036M-ND 15.57 11.80 Gold | 36 (91.44) | MC [BRRGMMIueascMGNOg 11.47 8.70 
= ean SE a Tin | 6(15.24) | GR | HOMXS-6006G-ND 5.07 459 Tin | 6(15.24) | GR | HGMIMS-2606G-ND 4.94 3.75 
Tin | 36(91.44)| Mc | HOMXS-1436M-ND 547 415 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-6006M-ND 7.61 5.78 Tin ) 6 (15.24) | MC | H6MMS-2606M-ND = 5.63. 4.27 
Gold | 36 (91.44) | GR | HoMXH-14366-ND 299 999 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-6006G-ND 5.97 4.53 Gold | 6 (15.24) | GR | HG6MMH-2606G-ND 4.57 3.47 
Gold | 36 (91.44)| MC | HOMXH-1436M-ND 5474.15 Gold | 6 (15.24) | MC _[THAMXESGOOSMENDE) 7.61 5.78 Gold | 6 (15.24) | MC’ SIGS .28 298 
; ; : : i - 60186. : ; Tin | 18 (45.72) | GR | H6MMS-2618G-ND 5.65 4.28 
Tin | 6(15.24) | GR | HOMXS-1606G-ND 2.06 1.57 Tin |16(45.72)) GR [MRCMNSSORGNOMy 748 5.68 Tin | 18 (4572) | MC | HEMMS-2618M-ND 772 585 
Tin | 6(1524) | MC | HOMXS-1608M-ND 250 1.90 go | Tin |18(45.72)| MC | HaMXS-6018M-ND 12.43 9.42 6 ; SEN : ; 
-16066- Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-6018G-ND 7.48 5.68 Gold | 18 (45.72) | GR | H6MMH-2618G-ND 5.27 4.00 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1606G-ND 2.06 1.57 Gold | 18 (4572) | mc | HeMMH-261eM-ND 734 5.57 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1606M-ND 2.50 1.90 Gold | 18 (45.72) | MC_| H2MXH-6018M-ND_ 12.43 9.42 - - : : 
Tin | 18 (45.72)| GR | HOMXS-1618G-ND 2.47 1.87 Tin [36 (91.44)| GR | H2MXS-6036G-ND 9.76 7.40 Tin. | 36 (01.44) ) GR RGM eccaNDm 6.70 5.09 
te | Tin | 18(45.72)) MC | H2MXS-1618M-ND 3.79 2.87 Tin | 36(91.44)) MC | H2MXS-6036M-ND 19.65 14.90 Tin | 36 (91.44) | MC | H6MMS-2636M-ND 10.84 8.23 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1618G-ND 2.47 ‘1.87 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-6036G-ND 9.76 7.40 Gold ) 36 (91.44) GR | H6MMH-2636G-ND 6.33 4.81 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-1618M-ND 3.79 2.87 Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-6036M-ND 19.65 14.90 Gold | 36 (91.44) | MC_| H6MMH-2636M-ND 10.47 7.94 
Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-1636G-ND 3.07 2.33 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-6406G-ND 636 4.83 Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-3006G-ND 5.79 4.39 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-1636M-ND 5.71 4.33 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-6406M-ND 8.21 6.23 Tin | 6 (15.24) | MC | H6MMS-3006M-ND 6.82 5.17 
Gold | 36 (91.44) | GR | H2MXH-1636G-ND 3.07 2.33 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-6406G-ND 6.36 4.83 Gold | 6 (15.24) | GR | H6MMH-3006G-ND 5.79 4.39 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2MXH-1636M-ND 5.71 4.33 Gold | 6(1524) | wc | HMXH-6406M-ND 8.21 6.23 Gold | 6(15.24) | MC | H6MMH-3006M-ND 6.82 5.17 
Tin / 6 (15.24) | GR | H2MXS-2006G-ND 2.39 1.82 Tin | 18 (45.72)| GR | HeMXS-6418G-ND 779 5.91 Tin | 18 (45.72) | GR | H6MMS-3018G-ND 6.45 4.89 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2006M-ND = 2.91 2.21 Tin | 18 (45.72)| MC | H2MXS-6418M-ND 13.34 10.12 39 | Tin | 18(45.72)| MC | H6MMS-3018M-ND 9.55 7.24 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2006G-ND 2.39 1.82 84 | old 18 (45.72)| GR | HOMXH-6418G-ND 779 5.94 Gold | 18 (45.72) | GR | H6MMH-3018G-ND 6.45 4.89 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2006M-ND 2.91 2.21 Gold 18 (45.72) wc | HOMXH-6418M-ND 1334 1012 Gold | 18 (45.72) | MC | H6MMH-3018M-ND 9.55 7.24 
Tin | 18 (45.72)) GR RCMS OGD 2.87 2.25 Tin |36 (07.44) GR | HOMXS-6436G-ND 9.95 7.54 Tin | 36 (91.44) | GR ] H6MMS-30366-ND 7.44 5.64 
20 | in | 180572) iC ee sf) oa Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-6436M-ND 21.04 15.96 Tin | 36 (91.44) | MC | H6MMS-3036M-ND 13.64 10.34 
Gold | 18(45.72)) GR (RUCNIRCOLeog 862.97 2.25 Gold |36(91-44)| GR | HOMXH Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-3036G-ND 7.44 5.64 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-2018M-ND 4.51 3.43 old | 36 (91.44) ecco = 9.95 7.54 Gold | 36 (91.44) | mc | HeMMH-3036M-ND 1364 10.34 
Tin [36 (97.44) | GR} HOMXS-20366-ND 392290 Gold | 36 (91.44) | MC | H2MXH-6436M-ND 21.04 15.96 : : : 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2MXS-2036M-ND 6.92 5.25 Tin | 6 (15.24) | GR | H6MMS-3406G-ND 5.84 4.43 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2036G-ND 3.82 2.90 Tin | 6(15.24) | MC | H6MMS-3406M-ND 6.82. 5.17 
Gold | 36 (91.44) | wc | HOMXH-2036M-ND 6.92 5.25 Double Ended Style 6 Gold | 6(15.24) | GR | H6MMH-3406G-ND 5.84 4.43 
Tin) 6 (15.24) | GR] HOMXS-2406G-ND 300 2.38 INGE MuiiEélor Gold | 6 (15.24) | MC | H6MMH-3406M-ND 6.82 5.17 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2406M-ND 3,732.83 GR=Gray Tin | 18 (45.72) | GR | H6MMS-3418G-ND 6.60 5.01 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2406G-ND 3.00 2.28 34 | Tin | 18(45.72)| MC | H6MMS-3418M-ND 9.55 7.24 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2406M-ND —-3.73.—-2.83 Gold | 18 (45.72)| GR | H6MMH-3418G-ND 6.60 5.01 
Tin | 18 (45.72); GR | HOMXS-2418G-ND 3.54 2.68 Gold | 18 (45.72) | MC_| H6MMH-3418M-ND 9.55 7.24 
oi Ei oe MG en a ae Tin | 36 (91.44) | GR | H6MMS-34366-ND 7.74 5.87 
5.7; -2418G- 54 , F ae UE Tin | 36 (91.44) | MC ) H6MMS-3436M-ND 13.64 10.34 
Gold | 18 (45.72)| mc | HMXH-24taM-nD 5.74 _4.a5| | pip rormector witout aa tie nd eomtuctor on cable Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-3436G-ND 7.74 5.87 
Tin | 36 (91.44); GR | HOMXS-2436G-ND 4.34 3.30 Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-3436M-ND 13.64 10.34 
gold | (e144) GR | HoMMi2as6c-ND 434 S30] J [Ne-ot| Com | Length [ibe | Tin | 61524) | GR | HoMMs-40066-No 7.60 5.77 
Gold | 36 (91-44)| MC | HOMXH-2436M-ND 8746.68 Con- | tact | Inch | bons | Digi-Key Price Each Tin | 6(15.24) | MC | H6MMS-4006M-ND 867 6.58 
= i " tacts | Finish (cm) Cable) Part No. 1 10 is | 
Tin] 8 (1528) 7 GR] AOMXS-26066-ND TER 304 Gold | 6(15.24) | GR | H6MMH-4006G-ND 5.99 4.54 
: : ; ; Tin | 6(15.24) | GR | H6MMS-1006G-ND 3.85 2.92 Gold | 6(15.24) | MC_| H6MMH-4006M-ND 7.06 5.36 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2606M-ND 3.34 2.53 Tin | 6(1524 | Mc | HeMMS-1006M-ND 412. 3.13 - 
Gold | 6(15.24) | GR | HeMXH-26066-ND 246 187 qua | Cheon | ce WEGWMetmEN soe cae Tin | 18 (45.72) | GR ] H6MMS-4018G-ND 8.67 6.57 
Gold | 6(15.24) | mc | HOMXH-2606M-ND 3.15 2.39 aoe | ghee |e MEME saa ate ap | Tin | 18(45.72)) MC ) HGMMS-4018M-ND 11.88 9.01 
Tin | 18 (45.72)| GR | HOMXS-2618G-ND 3.5 2.55 Tin | 18 (45.72) | GR HEMMSAIO18G-ND 4103.11 nae ed fh aaa sag ae 
og | Tin | 18 (45.72) MC | H2MXS-2618M-ND 542 4.11 Tin | 18(4872)| Mic | HEMMS-1O1aM-ND 492 3.74 a (45.72) E ul eed 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2618G-ND 317 2.40 Gold | 18(4572)| GR | HeMMH-1018G-ND 410 341 Tin | 36 (91.44) GR | H6MMS-4036G-ND 10.27 7.79 
Gold | 18 (45.72)| MC _| H2MXH-2618M-ND 5.24 3.97 Gold | 18 (45.72) | Mc | HeMMH-1018M-ND 4.92 3.74 Tin | 36 (01.44) | MC GMS oscnN om 16.69 12.66 
Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-2636G-ND 441 3.35 Tin | 36(97.44)| GR | HEMMS-10366-ND 448 3.40 Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-4036G-ND 8.65 6.56 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2MXS-2636M-ND 8.55 6.49 Tin 36 (91.44) Mc HeMMS-1036M-ND 613 465 Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-4036M-ND 15.08 11.44 
Gold | 36 (91.44) | GR | H2MXH-2636G-ND 4.22 3.21 Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-1036G-ND 4.48 3.40 Tin | 6 (15.24) | GR | H6MMS-5006G-ND 7.63 5.79 
eo ee ae ae Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-1036M-ND 6.13 4.65 Tin | 6 (15.24) | MC | H6MMS-5006M-ND 9.07 6.88 
in : -3006G- ; : i mrnnct Gold | 6(15.24) | GR | H6MMH-5006G-ND 7.63 5.79 
Tin | 6(15.24) | MC | HEMXS-3006M-ND 4.09 3.11 Tn | e224 | Me | HEMMG-A40BMEND | 432 328 Gad | (1624 | Mc | HOMMIGEDOGMAND G07 6.88 
a ee bh een Gold | 6 (15.24) | GR | HEMMH-1406G-ND 3.90 2.96 Tin | 18 (45.72)| GR | HEMMS-5018G-ND 8.75 6.64 
Tin 18 (45.72) GR mote nea 37973 Gold | 6 (15.24) | MC_| H6MMH-1406M-ND 4.32 3.28 50 | Tin | 18(45.72)| MC | H6MMS-5018M-ND 13.08 9.92 
ee ean es Tin | 18 (45.72)| GR | H6MMS-1418G-ND 4.25 3.23 Gold | 18 (45.72)| GR | H6MMH-5018G-ND 875 6.64 
go | Tin | 18 (45.72) ; ; Tin | 18 (45.72) | MC | H6MMS-1418M-ND 552 4.19 Gold | 18 (45.72) | MC _| H6MMH-5018M-ND 13.08 9.92 
Gold | 18 (45.72) | GR | H2MXH-3018G-ND 3.72 2.82 Gold | 18 (45.72) | GR | H6MMH-1418G-ND 4.25 3.23 Tin | 36 
Gold | 18 (45.72) | MC_| H2MXH-3018M-ND 6.82 5.17 Gold | 18 (45.72) | mc | H6MMH-1418M-ND 552 4.19 a else ae ae tire ioe a5 
Tin | 36 (91.44); GR | H2MXS-3036G-ND 471 3.58 Tin | 36 (9144) | GR) H6MMS-1436G-ND 4783.63 can oe lal aa, Reon : ; 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-3036M-ND 1091 8.27 : : venta aa ae ol (91.44) ) GR JRCMMTROOSSG NDR 10.43 7.91 
; i Tin | 36 (91.44) | MC | H6MMS-1436M-ND = 7.33 5.56 Gold | 36(91.44)} MC | HG6MMH-5036M-ND 19.10 14.48 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-3036G-ND 471 3.58 Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-1436G-ND 4.78 3.63 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2MXH-3036M-ND 10.91 8.27 Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-1436M-ND 7.33 5.56 Tin | 6(15.24) | GR | H6MMS-6006G-ND 11.17 8.48 
Tin | 6(15.24) | GR | HOMXS-3406G-ND 311 2.36 ; RRR Tin | 6(15.24) | MC | H6MMS-6006M-ND 12.82 9.72 
Tin | 6 (1524) | mc | H2MXS-3406M-ND 4.09 3.11 an Hey BR euia every S82 2.88 Gold | 6(15.24) | GR | H6MMH-6006G-ND 11.17 8.48 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-3406G-ND 311 2.36 cold | 6 (1524) | GR | HeMMH-1608G-ND © 392 2.98 Gold | 6(15.24) | MC | H6MMH-6006M-ND 12.82 9.72 
su we ue fue a au Gold | 6 (15.24) | MC | HGMMH-1606M-ND 4.36 3.31 Tin | 18 (45.72) | GR | H6MMS-6018G-ND 12.69 9.63 
in ; “34786 A ‘ Tin | 18 (45.72)) GR | HeMMS-1618G- 333: Tin | 18 (45.72) | MC | H6MMS-6018M-ND 17.63 13.37 
aa | Tin. }18(45.72)| Mic | HOMXS-3418M-ND 6.82 5.17 Tin | 1844875) | MG | HEMMSIBMAND 568 428 60 | Gola | 18(45.72) | GR | HeMMH-6O18G-ND 1269 9.63 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-3418G-ND 3.87 2.94 Gold | 18 (45.72) | GR | H6MMH-1618G-ND 433 3.28 Gold | 18 (45.72) | MC | H6MMH-6018M-ND 17.63 13.37 
Gold | 18 (45.72) | MC_| H2MXH-3418M-ND 6.82 5.17 Gold | 18 (45.72) | MC_| H6MMH-1618M-ND 5.65 4.28 Tin | 36(91.44)| GR | H6MMS-6036G-ND 14.97 11.35 
Tin | 36 (91.44) ) GR | H2MXS-34366-ND 5.01 3.81 Tin | 36(91.44)| GR | HGMMS-1636G-ND 4.93 3.74 Tin | 36 (91.44) | MC | HGMMS-6036M-ND 24.85 18.85 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2MXS-3436M-ND = 10.91. 8.27 Tin | 36 (91.44) | MC | H6MMS-1636M-ND 7.57 5.74 Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-6036G-ND 14.97 11.35 
Gold ) 36.(91.44)) GR ee egeccomg § 5.01 3.01 Gold | 36 (91.44) ] GR | H6MMH-1636G-ND 4.93 3.74 Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-6036M-ND 24.85 18.85 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2MXH-3436M-ND 10.91 8.27 Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-1636M-ND 7.57 5.74 Tin | 615.24) | GR | HeMMS-64066-ND 1506 a0 
Tin | 6 (15.24) | GR | HOMXS-4006G-ND 4.07 3.09 5 Sanne in ; -6406G- ; . 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-4006M-ND 514 3.90 tn Hiren ee VeMMS:20neG ND ae ae Tin | 6 (15.24) | MC | H6MMS-6406M-ND 13.85 10.50 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-4006G-ND 326 2.48 cod | Bi1804 | Gk WMEEMMRECGRENIGM Aco 342 Gold | 6(15.24) | GR | H6MMH-6406G-ND 12.00 9.10 
Gold | 6 (15.24) | mc | HoMXH-4006M-ND 4.33 3.29 Gold | 64124) | MG | HEMMH-S00EM-ND 5:02 3.81 Gold | 6 (15.24) | MC | H6MMH-6406M-ND 13.85 10.50 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-4018G-ND 5.13 3.90 ; Paar Tin | 18 (45.72) | GR | H6MMS-6418G-ND 13.44 10.19 
ao | Tin | 1845.72) wc | HoMxs-<o1eM-ND 8.35 6.33 Tn |18 (457) | Me | HOMMS20raM-ND 662 502 | | | ea | qin |18(45.72)] MC | HENWMS-G418NKND 1898 1440 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-4018G-ND 4.33 3.28 Gold | 18 (45.72) | GR | HEMMH-2018G-ND 507 385 Gold | 18 (45.72)| GR | H6MMH-6418G-ND 13.44 10.19 
Gold | 18 (45.72) | MC | H2MXH-4018M-ND 7.54 5.72 Gold | 18 (45.72) | MC | HGMMH-2018M-ND 662 5.02 Gold | 18 (45.72) | MC _| H6MMH-6418M-ND 18.98 14.40 
Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-4036G-ND 6.73 5.11 Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-2036G-ND 593 4.50 Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-6436G-ND 15.59 11.82 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2MXS-4036M-ND 13.16 9.98 Tin | 36 (91.44) | MC H6MMS-2036M-ND 9.03 6.85 Tin | 36 (91.44) | MC H6MMS-6436M-ND 26.68 20.23 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-4036G-ND 5.93 4.50 Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-2036G-ND 5.93 4.50 Gold | 36 (91.44) | GR | H6MMH-6436G-ND 15.59 11.82 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2MXH-4036M-ND 12.35 9.37 Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-2036M-ND 9.03 6.85 Gold | 36 (91.44) | MC | H6MMH-6436M-ND 26.68 20.23 
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SIMI Mini D Ribbon (MDR) Connectors 


Fig. 1 — IDC Wiremount 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
© Wiping Area: 30” minimum Gold * Wire 
Accommodation: Gray: 26AWG Solid, Black: 
28AWG Stranded, 30AWG Solid * IEEE 1284C 
Interface as a 36 Contact Connector 


Fig. 6 — Boardmount Thru- 
Hole Vertical 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) »* UL 
94V-0 * Wiping Area: 30” minimum Gold 
+ IEEE 1284C Interface as a 36 Contact 
Connector » Interface latch 


Fig. 11 — Plastic Solder Junction Shell, 


Fig. 2— Solder Connector 50 


*Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 
94V-0 *Wiping Area: 20y” minimum Gold 
* Solder Area: Tin-Lead »* Wire Accommod- 
ation: 24, 26, 28 and 30AWG 

Note: Use only unshielded backshell 
103xx-52F0-008 or 103xx-52A0-008 


Fig. 7 — Surface Mount Right Angle 


*Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 
94V-0 © Wiping Area: 20y” minimum Gold 
« Interface latch 


Fig. 12 — Metal Junction Shell 


Fig. 3 — Boardmount Thru-Hole Right 
Angle 


¢Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 
94V-0 * Wiping Area: 30p” minimum Gold 
* IEEE 1284C Interface as a 36 Contact 
Connector 


Fig. 8 — Surface Mount Right Angle 


¢Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 
94V-0 © Wiping Area: 20y” minimum Gold 
* Interface latch 


Fig. 13 — 60° Metal Junction Shell for 


Fig. 4 — IDC Wiremount Panelmount 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 
94V-0 © Wiping Area: 30” minimum Gold 
* Wire Accommodation: 28AWG Stranded, 
30AWG Solid »* IEEE 1284C Interface as a 
36 Contact Connector * Interface latch 


Fig. 9 — Boardmount Compliant Pin 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 
94V-0 © Wiping Area: 30y” minimum Gold 
* Tails: Gold Flash 


Fig. 14 — MDR Cable Assembly Plug 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 5 — Boardmount Thru-Hole 
Right Angle 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 
94V-0 Wiping Area: 30y” minimum Gold 
* Interface latch 


Fig. 10 — Plastic Shielded Junction 
Shell for Round Cable 


* Outer Shell Material: ABS * UL 94V-0 
Inner Shell Material: Steel, 020” * Plating: 
Nickel 


Fig. 15 — NEW! Rugged Thumb- 


Non-Shielded for Round Cable Round Cable screw Retention and EMI 


Shielded Junction Shell 


Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
* Quick release metal latching mechanism 


Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) 


Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) 


Fig. 16 — NEW! Rugged Thumbscrew Retention and 
EMI Shielded Junction Shell 


Fig. 17 — /O Mounting Hardware Fig. 18 — Board Lock and Panel Mounting Screws 


j-—a—| oS 3M # 
C4 3341-10 | aM # A 
B 3341-16| . 3344-26 | M2.6 x 8mm 
3341-17) . 3344-3 | M2.5 x 6mm 
© .16 (4.0) 3341-13) . 3344-38 | M2.5 x 8mm 
TF 3341-25 | . 3344-4 | #4-40 x 1/4 
3341-31 | . 3344-44 | #4-40 x 3/8 
D 3341-32 | . 
Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) * Material: Stainless Steel * Plating: Passivated * Material: Steel * Plating: Zinc 
No.of} Dim.A | Digi-Key Price Each 3M No.of} Dim. A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | Part No. i 10 100 250 | Part No. 
Plugs — Shielded, .050” — RoHS Compliant 40 | 1.81 (46.1) | 3M1825-ND® 5.30 4.47 4.03 3.83 | 10240-6212PC 
14 | 72 (18.2) | MPB14A-ND 4.87 4.10 3.70  3.51110114-6000EC 50 | 2.06 (52.4) | 3M1827-ND® 5.62 4.73 4.27 4.05 | 10250-6212PC 
20 | .87 (22.0) | MPB20A-ND. 5.03 4.24 3.83  3.63|10120-6000EC 6 | Black} 68 | 2.51 (63.8) | 3M1829-ND@ 6.57 5.53 5.00 4.74 10268-6212PC 
26 | 1.02 (25.8) | MPB26A-ND 5.20 4.38 3.95  3.75|10126-6000EC 80 | 2.81 (71.5) | 3M1830-ND® 8.86 7.46 6.74 6.39) 10280-6212PC 
36 | 1.27 (32.2) | MPB36A-ND 6.24 5.25 474  4.50|10136-6000EC 100 _| 3.31 (84.2) | 3M1831-ND@ 948 7.98 7.21 (6.84 | 102A0-6212PC 
1 Black |__40 | 1.37 (34.7) | MPB40A-ND. 6.45 5.43 4.90 4.65 | 10140-6000EC 14 | 1.16 (29.5) | 3M1810-ND@ 7.57 6.37 5.76 5.46 | 10214-1210PE 
50 | 1.62 (41.1) | MPB50A-ND 6.88 5.80 5.23 4.97|10150-6000EC 20 | 1.32 (33.4) | 3M1813-ND® 7.74 6.51 5.88 5.58 | 10220-1210PE 
68 | 2.07 (52.5) | MPB68A-ND 7.07 5.95 5.38  5.10|10168-6000EC 26 | 1.50 (38.2) | 3M1731-ND 7.74 6.51 5.88 5.58 | 10226-1210VE 
80 | 2.37 (60.1) | MPB80A-ND. 8.59 7.23 6.53 6.20 | 10180-6000EC 7 | Beige | 26 | 1.50 (38.2) | 3M1817-ND® 8.05 6.78 6.12 5.81 | 10226-1210PE 
100 | 2.87 (72.8) | MPB100A-ND 10.21 8.60 7.76 _7.37|101A0-G000EC 40_| 1.85 (47.1) | 3M1823-ND@ 930 7.83 7.07 _6.71/ 10240-1210PE 
Gray | 68 | 2.07 (52.5) | MPA68A-ND 649 5.46 4.93 4.68/10168-6010EC 50 | 2.06 (52.4) | 3M1733-ND 9.36 7.88 = 7.11 6.75] 10250-1210VE 
14 | 72(18.2) | 3M1767-ND 6415.39 487 -4.62110114-3000PE 50 _| 2.06 (52.4) | 3M1826-ND@ 9.73 819 7.40 _7.02|10250-1210PE 
20 | .87 (22.0) | 3M1768-ND 6.97 5.87 5.30 5.03 |10120-3000PE 14 | 1.16 (29.5) | 3M6469-ND@ 8.09 6.81 6.15 5.84] 10214-1S10PE 
26 | 1.02 (25.8) | 3M1769-ND 7.78 6.55 5.91 5.61] 10126-3000PE 20 | 1.31 (33.3) | 3M6470-ND® 8.26 6.95 6.28 = 5.96 | 10220-1S10PE 
2 | Black) 36 | 4.27 (32.2) | 3M1770-ND 826 695 628  5.96|10136-3000PE 8 | Beige | 26 | 1.46 (37.2) | 3M6471-ND@ 859 7.23 653 — 6.20|10226-1S10PE 
40 | 1.37 (34.7) | 3M1771-ND 8.65 7.28 658  6.24|10140-3000PE 40 | 1.81 (46.1) | 3M6472-ND® 9.92 8.35 7.54 7.16) 10240-1S10PE 
50_| 1.62 (41.1) | 3M1772-ND 9.34 7.86 7.10 _6.74| 10150-3000PE 50_| 2.06 (52.4) | 3M6473-ND@ 10.40 8.75 7.90 _7.50| 10250-1S10PE 
20 | 1.31 (33.3) | 3M1806-ND 13.64 11.48 10.37 9.84) 10120-52B2PC 14 | 1.16 (29.5) | 3M1734-ND@ 8.69 7.32 6.61 6.27) 10214-R21TS 
3 | Black 26 | 1.46 (37.2) | 3M1807-ND 14.14 11.90 10.75 10.20) 10126-52B2PC 36 | 1.71 (43.5) | 3M1735-ND® 9.19 7.74 6.99 6.63) 10236-R21TS 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1808-ND 14.66 12.34 11.14 10.58 | 10136-52B2PC 9 | Black | 40 | 1.81 (46.1) | 3M1736-ND® 9.36 7.88 7.11 6.75) 10240-R21TS 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1809-ND 15.31 12.88 11.63 11.04 | 10150-52B2PC 68 | 2.51 (63.8) | 3M1737-ND® 10.90 9.17 8.28 7.86) 10268-R21TS 
Receptacles — Shielded, .050” 80 | 2.81 (71.5) | 3M1738-ND® 14.85 1250 11.29 10.71} 10280-R21TS 
20 | 1.31 (33.4) | MRB20A-ND 888 748 675  6.41|10220-0210EC Connector Junction Shells — .050” — RoHS Compliant 
26 | 1.46 (37.2) | MRB26A-ND@ 961 8.09 7.30  6.93|10226-0210EC 14° | 1.02 (25.9) | 3M1739-ND 4.68 3.94 3.56 — 3.38] 10314-3210-000 
4 |Black| 36 | 1-71 (43.5) | MRBS6A-ND@ 10.77 9.07 = 8.19 7.77} 10236-0210EC 20 | 1.17 (29.7) | 3M1740-ND 4.06 342 3.09 2.93] 10320-3210-000 
ae 40 | 1.81 (46.1) | MRB40A-ND@ 11.32 9.52 8.60 8.16] 10240-0210EC 26 | 1.32 (33.5) | 3M1741-ND 414 3.49 3.15 2.99} 10326-3210-000 
50 | 2.06 (52.4) | MRB50A-ND@ 12.52 10.54 9.52 9.03] 10250-0210EC 10 | Beige | 36 | 1.57 (39.8) | 3M1742-ND 4.22 3.56 3.21 3.05 | 10336-3210-000 
68 | 2.51 (63.8) | MRB68A-ND® 14.62 12.31 11.11 10.55 | 10268-0210EC 40_| 1.67 (42.4) | 3M1765-ND 4.78 4.03 3.64 3.45 | 10340-3210-000 
14 | 1.16 (29.6) | 3M1811-ND® 420 354 3.20 3.03] 10214-55G3PC 50. | 1.92 (48.7) | 3M1743-ND 435 3.66 3.31 3.14) 10350-3210-000 
20 | 1.31 (33.4) | 3M1814-ND@ 3.72 314 2.83 2.69] 10220-55G3PC 68 _| 2.37 (60.1) | 3M1744-ND 445 3.75 3.39 3.21 | 10368-3210-000 
20 | 1.31 (33.4) | 3M1815-ND® 4.37 3.68 3.32 — 3.15|10220-55H3PC 14 | 1.16 (29.5) | 3M1745-ND 6.99 5.88 5.31 5.04 | 10314-52F0-008 
26 | 1.46 (37.2) | 3M1818-ND® 4.04 3.40 3.07 2.91 | 10226-55G3PC 20 | 1.31 (33.3) | 3M1746-ND 7.20 6.06 5.47 5.19] 10320-52F0-008 
5 Beige | 36 | 1.71 (43.5) | 3M1820-ND® 4.43 3.73 3.37 3.20 | 10236-55G3PC 11] Black | 26 | 1.46 (37.2) | 3M1747-ND 7.40 6.23 5.63 5.34] 10326-52F0-008 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1821-ND@ 443 3.73 3.37 3.20] 10236-55H3PC 36 | 1.71 (43.5) | 3M1748-ND 749° 6.30 = 5.69 5.40 | 10336-52F0-008 
40 | 1.81 (46.1) | 3M1824-ND® 5.49 4.62 4.18  3.96|10240-55G3PC 50_| 2.06 (52.4) | 3M1749-ND 7.70 6.48 5.85 5.55 | 10350-52F0-008 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1766-ND® 5.20 4.38 3.95 3.75 | 10250-55H3PC 14 | 1.01 (25.8) | 3M1750-ND 11.40 9.59 8.66 8.22] 10314-A200-00 
68 | 2.51 (63.8) | 3M1828-ND® 6.76 5.69 5.14 4.88 | 10268-55H3PC 20 | 1.17 (29.7) | 3M1751-ND 10.15 8.54 7.72 7.32] 10320-A200-00 
Black | 68 | 2.51 (63.8) | 3M1832-ND® 10.82 9.10 8.22 7.80 | 10268-5JBEPC 42 26 | 1.32 (33.5) | 3M1752-ND 10.92 9.19 8.30 7.88] 10326-A200-00 
14 | 1.16 (29.5) | 3M1812-ND® 453 382 3.45 — 3.27]10214-6212PC 36. | 1.57 (39.8) | 3M1753-ND 11.54 9.72 877 8.33) 10336-A200-00 
20 | 1.31 (33.4) | 3M1816-ND® 476 4.01 3.62 3.44] 10220-6212PC 40 | 1.67 (42.4) | 3M1754-ND 12.38 10.42 9.41 8.93) 10340-A200-00 
6 | Black} 26 | 1.46 (37.2) | 3M1819-ND® 493 415 3.75  3.56/10226-6212PC 50_| 1.92 (48.7) | 3M1755-ND 12.90 10.85 9.80 9.30 10350-A200-00 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1822-ND® 5.08 4.27 3.86 3.66 | 10236-6212PC @ RoHS Compliant Over-molded 4-40 thumbscrew 
40_| 1.81 (46.1) | 3M1724-ND 5.10 4.29 3.88 _3.68| 10240-6212VC bah abicde ot ane (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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3M Mini D Ribbon (MDR) Connectors (cont) SATA Connectors 


Dimensions in mm 


No.of} Dim.A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
42 68 | 2.37 (60.1) | 3M1756-ND 13.52 11.38 10.27 9.75} 10368-A200-00 
~~ 100 | 3.16 (80.2) | 3M1757-ND 15.08 12.69 11.46 10.88] 103A0-A200-00 
14 | 1.02 (25.8) | 3M1758-ND 9.94 8.37 7.56 7.17] 10314-A500-00 
26 | 1.32 (33.5) | 3M1759-ND 11.59 9.75 8.81 8.36] 10326-A500-00 
43) — 36 | 1.57 (39.8) | 3M1760-ND 11.79 9.93 8.96 8.51] 10336-A500-00 
40 | 1.67 (42.4) | 3M1761-ND 14.04 11.82 10.67 10.13} 10340-A500-00 
50 | 1.92 (48.7) | 3M1762-ND 13.10 11.03 9.96 9.45] 10350-A500-00 
68 | 2.37 (60.1) | 3M1763-ND 14.00 11.78 10.64 10.10} 10368-A500-00 
MDR Cable Assemblies — RoHS Compliant 
26 | .5 meters | MCA106-.5-ND 54.03 47.28 44.92 42.22] 14526-EZ5B-050-02C 
26 1 meter | MCA107-1-ND 60.22 52.70 50.07 47.05] 14526-EZ5B-100-02C 
26 2meters | MCA108-2-ND 72.61 63.54 60.36 56.73} 14526-EZ5B-200-02C 
26 3 meters | MCA109-3-ND 84.99 74.37 70.65 66.40} 14526-EZ5B-300-02C 
36 1meter__| MCA116-1-ND$ 71.41 62.49 59.36 _55.79| 14T36-SZ6B-100-0HC 
36 2meters | MCA117-2-ND$ 81.63 71.43 67.86 63.78} 14T36-SZ6B-200-0HC 
14 | Beige] 36 5 meters | MCA118-5-ND$ 116.99 102.37 97.25 91.40] 14T36-SZ6B-500-0HC 
50 1 meter | MCA110-1-ND$ 103.71 90.75 86.22 81.03] 14T50-SZWB-100-0NC 
50 2meters | MCA111-2-ND$ 120.74 105.65 100.37 94.33] 14T50-SZWB-200-0NC 
50 5 meters | MCA112-5-ND$ 177.62 155.42 147.65 138.77 | 14T50-SZWB-500-0NC 
50 1 meter | MCA113-1-NDA 106.10 92.84 88.20 82.89] 14B50-SZWB-100-ONC 
50 2meters | MCA114-2-NDA 124.43 108.88 103.44 97.22] 14B50-SZWB-200-0NC| 
50 5 meters | MCA115-5-NDA 180.59 158.02 150.12 141.09] 14B50-SZWB-500-ONC 
NEW! Digital Camera Cable — RoHS Compliant NEW! 
26 2meters | MCA124-2-ND 53.15 46.51 44.19 41.53) 14B26-SZ3B-200-03C 
15 | Gray | 26 5 meters | MCA123-5-ND 73.30 64.14 60.93 57.27] 14B26-SZ3B-500-03C 
26 | 10 meters | MCA122-10-ND 106.88 93.52 88.85 83.50 | 14B26-SZ3B-A00-03C L 
NEW! High-Flex Digital Camera Cable — RoHS Compliant NEW! 
26 | 2meters | MCA131-2-ND 79.71 69.75 66.27 62.28] 14B26-SZ3B-200-04C Straight to Right Angle Shown 
15 | Black | 26 5 meters | MCA130-5-ND 109.94 96.20 91.39 85.89] 14B26-SZ3B-500-04C 
26 | 10 meters | MCA129-10-ND 160.32 140.28 133.27 125.25 | 14B26-SZ3B-A00-04C 
NEW! High Speed Digital CameraLink™ Cable, Right Angle — RoHS Compliant NEW! : ane Dimensions — mm _| No. of| Digi-Key Price Each 3M 
16 |Beige/] 26 ] 2meters | MCA126-2-ND 176.91 102.30 97.19 91.34]14H26-SZLM-200-0LC Fig.| Description A B C | Pos. | Part No. 110-100 | PartNo. 
Black | 26 5 meters | MCA125-5-ND 161.25 141.10 134.04 125.98] 14H26-SZLM-500-0LC SATA Plugs 
NEW! Right Angle Digital Camera Cable — RoHS Compliant NEW! 1 [RA SMT Gold Flash | 17.46 1150 4.00] 7 |3M5561-ND 60.45 32 | 5607-4200-SH 
16 Gray/| 26 | 2meters | MCA128-2-ND 99.38 86.96 82.61 77.64 | 14H26-SZ3M-200-03C Vertical, PCB Gold Flash| 16.78 8.40 5.70 | 7 |3M5562-ND 57.43 _.31 | 5607-5102-SH 
Black | 26 | Smeters | MCA127-5-ND 137.06 119.93 113.93 107.08] 14H26-SZ3M-500-03C Straddlemount 30," [45.77 7.25 573) 22 |3MS555-ND 216 162 1.16 | 5622-6309-ML 
NEW! Right Angle, High-Flex Digital Camera Cable — RoHS Compliant NEW! 2 R/A, Thru-Hole 30y” 42.76 5.60 11.00} 22 |3M5556-ND 2.34 1.76 1.25 | 5622-4100-ML 
26 2meters | MCA133-2-ND 122.77 107.43 102.06 95.92] 14H26-SZ3M-200-04C 
16 | Black | 56 | Smeters | MCA132-5-ND 169.31 148.15 140.75 132.28 | 14H26-SZ3M-500-04C SATA Receptacics 
7 - ; 3 | B/A, SMT 30p” = = —_| 22 |3M5560-ND 2.52 1.89 1.35 | 5622-1200-ML 
@ RoHS Compliant + Over-molded 4-40 thumbscrew _A Discrete 4-40 thumbscrew shell kit Vertical, SMT 30y” 5450 550 245| 22 |3M5557-ND§ 243 1.83 1.30 |5622-2222-ML 
Digi-Key Pricing 3M 4 | Vertical, PCB 30” 42.73 5.00 14.15} 22 |3M5558-ND 2.43 1.83 1.30 | 5622-2103-ML 
Fig. | Description Part No. 1 500 1,000 | Part No. Vertical, Pressfit, 301” | 42.73 10.00 14.15 = 38M5559-ND 2.52 1.89 1.35 | 5622-2603-ML 
Jack Sockets, .050” — RoHS Compliant SATA Signal Cables 
M2.5/M25 MDVS10-ND 216 164.32 74360 1352.00) 3341-10BULK R/Ato R/A, L= 1M 125 125 — | 7 ]3M5564-ND 285 2.14 1.52 ]5602-11-0000-000 
#4-40/#4-40 MDVS16-ND 2.27 172.22 779.35 1417.00 | 3341-16BULK R/A to R/A, L= 0.5M 125 125 — 7 |3MS5565-ND 2.55 1.92 1.36 | 5602-11-0000-500 
#4-40/#4-40 MDVS17-ND 1.71 129.56 586.30 1066.00 | 3341-17KIT 5 STR to R/A, L= 1M 155 125 — 7 |38M5566-ND 2.85 2.14 1.52 | 5602-21-0000-000 
17 | M2.5/#4-40 MDVS13-ND 1.50 113.76 514.80 936.00 | 3341-13BULK STR to R/A, L= 0.5M 155 125 — 7 |3M5567-ND 2.55 1.92 1.36 | 5602-21-0000-500 
M2.5/M2 MDVS25-ND. 3.00 227.52 1029.60 1872.00 | 3341-25 STR to STR, L= 1M 155 155 — 7 |38M5568-ND 2.85 2.14 1.52 | 5602-22-0000-500 
M2.5/#4-40 MDVS31-ND 1.73 131.14 593.45 1079.00 | 3341-31BULK STRtoSTR,L=0.5M | 15.5 155 — | 7 |3M5743-ND 2.76 2.07 1.48 | 5602-22-0000-500 
M2.5/#4-40 MDVS32-ND 2.00 151.68 686.40 1248.00 | 3341-32BULK Power Cable 
Digi-Key Pricing 3M 6 | “Y” Configuration _ _ — | 15 |3M5563-ND 4.68 3.51 2.50 | 5601-22-127-200 
Fig. | Description Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. § With mounting flange 
Screws (Steel with Zinc Plating), .050” — RoHS Compliant 
Board Lock Screw, M2.6 x 8mm MDVT26-ND* 3.60 25.20 105.00 192.00] 3344-26 
Board Lock Screw, M2.5x6.0mm | MDVTO3-ND* 11.40 79.80 332.50 608.00 | 3344-3 SDR Connectors 
18 | Panel Mount Screw, M2.5 x 8.0mm MDVT38-ND* 3.60 25.20 105.00 192.00] 3344-38 eo 
Board Lock Screw, #4-40 x 1/4” MDVT04-ND* 11.10 77.70 323.75 592.00} 3344-4 
Panel Mount Screw, #4-40 x 3/8” MDVT44-ND* 12.60 88.20 367.50 672.00 | 3344-44 and Cable Assemblies Dimensions in Inches (mm) 


* Quantity of one equals one pair. 


Shielded Compact Ribbon (SCR) oS 
Connectors 


Features: * Robust ribbon style contact for reliable repetitive plugging * 360° shielding for excellent EMI 
protection ¢ 10 contacts can carry signal or power (up to 1A per pin) ¢ Polarized to provide proper cable 
insertion ¢ Vibration resistant Specifications: ¢ Insulation Material: Glass-filled LCP or Glass-filled Nylon 
* Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Phosphor Bronze or Copper Alloy * Shroud 
Material: Steel * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC/200VDC * Temperature Rating: -55°C ~ 
85°C 


Dimensions in mm 


No. of} Dim. A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig.) Description Pos. | In. (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 |MDR Recept.-SDRPlug | 26 | —  |MCA100-5-ND 21995 192.46 171.84 |1MF26-L560-00C-500 
9 |RIASDR Plug- MOR Plug| 26 | —  |MCATO1-2-ND 192.00 168.00 150.00 |1MF26-L576-00C-200 
R/AMDR Plug-SDR Plug) 26 | — |MCA102-5-ND 249.36 218.19 194.82 1MF26-L586-00C-500 
3 |MDR Recept.-SDR Plug | 26 | —  |MCA103-2-ND 197.60 172.90 154.38 /1MG26-LFWO-00C-200 
_ _ 4, [SDR Plug - SDR Plug 26 | —  |MCA104-5-ND 324.37 283.83 253.42 |1SF26-L120-00C-500 
ag ioe Dialer F Giese ace ae a. R/ASDR Plug-SDR Plug] 26 | —  |MCA105-2-ND 297.25 260.10 232.23| 1SF26-L136-00C-200 
1 | Receptacle, Wiremount 3M6453-ND 3.64 3.07 2.77 | 36210-0100FD 5 |Header — SMT, R/A 14 | .79(20) UO San 951 8.00 7.23/12214-8250-00FR 
1 | Receptacle, Wiremount 3IM6459-ND 3.74 3.15 2.85 | 36210-0100PL 26 | .98 (24.8) | MSDS26-ND 10.50 8.84 —_7.98 | 12226-8250-00FR 
2 Flug SMT eaeen 3MB45E-ND 6.78 571 5.16 Seite pe 14 | .79(20) | MSDR14-ND 792 667  6.02|12214-5150-00FR 
lug, Right Angle, Thru-Hole 4 ; ; ; é 6 |Header—Thru-Hole, R/A | 26 | .98 (24.8) | MSDR26-ND 892 751  6.78|12226-5150-00FR 
4_| Plug, Solder 3M6458-ND 5.49 4.62 4.18 | 36110-3000FD 50 11.35 (34.4)|MSDR50-ND 11.88 10.00 9.03 |12250-5150-00FR 
Accessories 
Backshell for Receptacle 3M6454-ND 738 6.22 5.61 | 36310-3200-008 7 |Header—Thru-Hole, Vert.) 14 | -79(20) | MSDV14-ND 753 6.34 5.72) 12214-1150-00FR 
~_| Backshell for Plug 3M6455-ND 8.22 6.92 _6.25 | 36310-F200-008 26 | .98 (24.8) | MSDV26-ND 8.53 7.18 6.48 | 12226-1150-00FR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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6 Contact | No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex 

Mm oO ex Picoflex™ PF-50 Fig.| Finish | Pos. | Inch(mm) | Part No. 1 40 100 | Part No. 
20 1.149 (29.18) | WM19258-ND 2.75 2.53 2.02 | 90814-0020 
: : ; : : Tin 26 1.449 (36.80) | WM19283-ND 1.78 1.64 1.31 | 90814-0826 
PHYSICAL: ¢ Pitch/Center Spacing: .050 Inch (1.27mm) * Cable Pitch: .050 Inch (1.27mm) * Wire Size 26 1.449 (36.80) | WM19259-ND 3.47 3.19 2.55 | 90814-0026 
(AWG): 26, 28 * Wire Type: Ribbon Cable »* Termination Method: Insulation Displacement (IDT) * Housing 4 0.349 (8.86 WM19284-ND 106 98 6 | 90814-2804 

Material: Receptacle: Polyester; Header: Nylon Glass-Filled » Flammability Rating: UL 94V-0 * Contact: ; (8.86) e . af Z 
Receptacle: Phosphor Bronze (CuSn); Header: Brass * Minimum Durability (mating cycles): 30 cycles-Tin 6 0.449 (11.40) | WM19285-ND 1.05 96 -77 | 90814-3806 
(Sn), 100 cycles-Gold (Au) * UL File: E29179 6 0.449 (11.40) | WM19261-ND 1.13 1.04 -84 | 90814-3006 
ELECTRICAL: * Maximum Current: 1.2A * Maximum Voltage Rating: 250V 4 8 0.549 (13.04) Hen _ 131 Dae edna 
ENVIRONMENTAL? ST ners 40°C ~ 105°C 10 0.649 (16.48) | WM19287-ND 1.60 1.47 1.17 | 90814-3810 
5 - -A0°C ~ 105° 
epee ra HTS Penge: Gola | 12 | 0.749 (19.02) | WM19288-ND 192. 476 1.41 | 90814-3812 
14 0.849 (21.56) | WM19289-ND 2.17 1.99 1.60 | 90814-3814 
16 0.949 (24.10) | WM19290-ND 2.03 1.87 1.49 | 90814-3816 
18 1.049 (26.64) | WM19291-ND 2.27 2.09 1.67 | 90814-3818 
20 1.149 (29.18) | WM19292-ND 2.52 2.32 1.85 | 90814-3820 
26 1.449 (36.80) | WM19293-ND 3.22 2.96 2.37 | 90814-3826 
Tools 

WM19270-ND 1073.25 — — | 69008-1090 
Wwmg991-ND 10.15 69008-1070 


Features: 
28 AWG 7/36 


* Operating Voltage: 300Vrms Dim B Stranded conductor 
imB —PF| 7 
. . Tin coated copper 
Test Voltage: 2000Vrms. UL Style 2651 


* Current Capacity: 1A -025(.64) 105°C 300V 
« .050 (1.27) 


+ Insulation Resistance: >20GQ/m 


> Vv 
034 (.86) 
* Capacity: 45pF/m A 


‘Contact | No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Finish | Pos. Inch (mm) Part No. if 10 100 | Part No. * Conductor Resistance: 
Receptacles >2300/km Dimensions - Inch (mm) Dimensions - Inch (mm) 
4 0.299 (7.59) | WM19220-ND 58 54.43 | 90327-0304 * Impedance: 1040 Cond. A B Cond. A B 
6 | 0.399 (10.13) | WM19221-ND 82 75.60 | 90327-0306 9 | 0.45 (11.43) | .400 (10.16) 26 | 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) 
8 | 0.499 (12.67) | WM19222-ND 97 90.72 | 90327-0308 * Temperature Range: 10 | 0.50 (12.70) | .450 (11.43) 30 | 1.50 (38.10) | 1.450 (36.83) 
10 0.599 (15.21) | WM19223-ND 1.17 1.07 -86 | 90327-0310 -30°C ~ 105°C 14 | 0.70 (17.78) | .650 (16.51) 34 | 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) 
Tin 12 __| 0.699 (17.75) _| WM19224-ND 131 421 97 | 90327-0312 * Color: Gray, red coded 15 | 0.75 (19.05) | .700 (17.78) 37 | 1.85 (46.99) | 1.800 (45.72) 
14 0.799 (20.29) | WM19225-ND 1.43 1.31 1.05 | 90327-0314 : , 16 | 0.80 (20.32) | .750 (19.05) 40_ | 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) 
16 | 0.899 (22.83) | WM19226-ND 156 1431.15 | 90327-0316 * Multi-Color Sequence: Brown, 20 | 1.00 (25.40) | .950 (24.13) 50 | 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) 
18 | 0.999 (25.37) | WM19227-ND 166 = 1531.22 | 90327-0318 Red, Orange, Yellow, Green, 24 | 1.20 (30.48) | 1.150 (29.21) 60 | 3.00 (76.20) | 2.950 (74.93) 
20 | 1.099 (27.91) | WM19228-ND 185 1.70 1.36 | 90327-0320 Blue, Violet, Gray, White, Black 25 | 1.25 (31.75) | 1.200 (30.48)| | 64 | 3.20 (81.28) | 3.150 (80.01) 
, 26 | 1.399 (35.53) | WM19229-ND 2.28 2.09 1.67 | 90327-0326 
4 0.299 (7.59) | WM19230-ND 76 70.56 | 90327-3304 oo : 
6 | 0.399 (10.13) | WM19231-ND 1.06 .98  .78 | 90327-3306 Multi-Color Ribbon Cable 
8 0.499 (12.67) | WM19232-ND 126 ©6116 .93 | 90327-3308 With Standard 10 Color Repeat Sequence 
10 | 0.599 (15.21) | WM19233-ND 152 139 1.12 | 90327-3310 
God [12_| 0.699 (17.75) _| WM19234-ND 171 157 1.26 | 90327-3312 (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
14 | 0.799 (20.29) | WM19235-ND 186 171 137 | 90327-3314 No. of Digi-Key Pricing 
16 | 0.899 (22.83) | WM19236-ND 2.02 186 1.49 | 90327-3316 Contacts Part No. 5 10 25 50 100 
18 | 0.999 (25.37) | WM19237-ND 216 199 159 | 90327-3318 ima 
20 | 1.099 (27.91) | WM19238-ND 240 2.21 1.77 | 90327-3320 . ReMi ya ne re . ae 
26 | 1.399 (35.53) | WM19239-ND 296 2.72 2.17 | 90327-3326 : ‘ : : : 
4 | 0.299 (7.59) | WM19240-ND 58 54 43 | 90584-1304 14 ISU UESINTD) a hes ENG. + eee. - 2208 
6 0.399 (10.13) | WM19241-ND 82 75 .60 | 90584-1306 15 AE15M-X-ND 6.31 11.25 2717 52.39 97.03 
8 | 0.499 (12.67) | WM19242-ND 97 90 72 | 90584-1308 16 AE16M-X-ND 6.73 12.01 28.98 55.89 103.50 
10 | 0.599 (15.21) | WM19243-ND 117. 1.07 —-.86_ | 90584-1310 20 ‘AE20M-X-ND 8.41 15.01 36.22 69.86 129.37 
5 | Tia 12 | 0.699 (17.75) | WM19244-ND 431124 .97 | 90584-1312 24 AE24M-X-ND 10.51 18.76 45.28 8733 161.72 
16 | o.g90 (22.83) | WMt9246-ND 50143115 | e0sea-ta16 = a I 
18 | 0.999 (25.37) | WM19247-ND 166 153 1.22 | 90584-1318 26 ABBSIR,E ID) 10.93 19.51 4709 90.82 168.18 
20 | 1.099 (27.91) | WM19248-ND 185 170 136 | 90584-1320 30 AE30M-X-ND 14.30 25.51 6158 118.76 219.93 
26 | 1.399 (35.53) | WM19249-ND 2.28 2.09 1.67 | 90584-1326 34 AE34M-X-ND 14.30 25.51 6158 118.76 = 219.93 
Headers — Through Hole 37 AE37M-X-ND 16.82 30.01 72.45 139.72 258.74 
i 0.867 (9.32) | WM19210-ND 5 a0. < 24g" |-onsoe 000% 40 AE40M-X-ND 16.82 30.01 72.45 139.72 258.74 
6 0.467 (11.86) | WM19211-ND 70 65 52. | 90325-9006 50 AE50M-X-ND 21.02 37.52 90.56 174.65 — 323.43 
8 | 0.567 (14.40) | WM19212-ND 83 76 61 | 90325-9008 60 AE6OM-X-ND 25.23 45.02 108.67 209.58 388.11 
10 | 0.667 (16.94) | WM19213-ND 95 87.70 | 90325-9010 64 AE64M-X-ND 26.91 48.02 115.92 22355 413.98 
Ti 12__| 0.767 (19.48) _| WM19214-ND 1.05 97 __.78 | 90325-9012 aoe = 
In 14 0.867 (22.02) | WM19215-ND 1.13 1.04 "83 | 90325-9014 Cable available in 300 foot reel. Please call for pricing. 
16 | 0.967 (24.56) | WM19216-ND 144 133 1.06 | 90325-9016 : 
18 | 1.067 (27.10) | WM19217-ND 2.27 2.09 1.67 | 90325-9018 Gray Ribbon Cabled 
20 | 1.167 (29.64) | WM19218-ND 175 160 1.28 | 90325-9020 With Single Edge Red Strip For Pin One Orientation 
7 26 | 1.467 (37.26) | WM19219-ND 250 2.30 1.84 | 90325-9026 
4 0.367 (9.32) | WM19200-ND 112 (1.04 .83 | 90325-7004 (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
6 0.467 (11.86) | WM19201-ND 1.54 1.42 1.14 | 90325-7006 No. of Digi-Key Pricing 
8 | 0.567 (14.40) | WM19202-ND 192 176 1.41 | 90325-7008 Contacts Part No. 5 10 25 50 100 
10 | 0.667 (16.94) | WM19203-ND 2.38 219 1.75 | 90325-7010 9 AE09G-X-ND 119 2412 5412 9.87 18.28 
Gold |_12__| 0.767 (19.48)_| WM19204-ND 2.87 2.63 2.11 | 90325-7012 vA AROSE 4.99 236 —_ 40.99 Pen 
14 | 0.867 (22.02) | WM19205-ND 3.20. 2.93 2.35 | 90325-7014 i AEVNOSOND as aay _ ica ae 
16 | 0.967 (24.56) | WM19206-ND 3.57 3.28 2.62 | 90325-7016 : : : : : 
18 1.067 (27.10) | WM19207-ND 4.01 3.68 2.95 | 90325-7018 15 AE15G-X-ND 1.98 3.53 8.53 16.45 30.47 
20 | 1.167 (29.64) | WM19208-ND 3.30 3.03 2.42 | 90325-7020 16 AE16G-X-ND 2.12 3.78 9.11 1758 32.55 
26 | 1.467 (37.26) | WM19209-ND 5.34 4.90 3.92 | 90325-7026 20 AE20G-X-ND 3.00 5.35 12.92 24.91 46.13 
Headers — SMD 24 AE24G-X-ND 2.82 5.03 12.15 23.44 43.40 
4 0.349 (8.86) | WM19274-ND 76 .70 56 | 90814-0804 25 AE25G-X-ND 3.68 6.56 15.84 30.54 56.56 
6 | 0.449 (11.40) | WM19275-ND 86 79.64 | 90814-0806 26 AE26G-X-ND 3.70 6.60 15.93 30.73 56.91 
8 | 0.549 (13.94) | WM19276-ND 93 86  .69 | 90814-0808 30 AE30G-X-ND 3.47 6.19 15.47 28.80 53.33 
i2_| 0.749 (18.02) | WMI9276-ND ios ‘o4__76 | sosta.ost2 a Ese oe ee ae oe 
4 | Tin 14 | 0.849 (21.56) | WM19279-ND 118 ~=«-1.08 ~—~«.87_— | 90814-0814 of BES ND eae eA 2h ae 19138 
14 | 0.849 (21.56) | WM19255-ND 214 197 158 | 90814-0014 40 DESIG IGND 5.59 9.97 2007 46:42 (85.06 
16 | 0.949 (24.10) | WM19280-ND 132 1.21 .97 | 90814-0816 50 AESOG-X-ND 5.88 10.49 25.31 48.82 90.40 
18 | 1.049 (26.64) | WM19281-ND 146 134 = 1.08 | 90814-0818 60 AE60G-X-ND 7.95 14.20 34.27 66.09 122.38 
18 | 1.049 (26.64) | WM19257-ND 252 2.31 1.85 | 90814-0018 64 AE64G-X-ND 752 13.42 32.40 62.48 115.71 
eo 1-149 (29.18) RUMIS2S ENE) 182 188 ned [POR Cable available in 300 foot reel. Please call for pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
56 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Eject Latch Headers 


Specifications: * Contact Plating: 30” (0.76 um) Gold * Current Rating: 3 
Amp Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Housing Material: 
Glass Filled, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray »* Pin Material: Phosphor 
Bronze * 20N minimum Latch Retention Force at First Extraction 


Vertical 


Quickie™ Headers and Connectors 


Low Profile Headers 


processes « PIP: Pin in Paste 


Right Angle 


Vertical 


INo. of} Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Pos. | Inch (mm) Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Vertical Header with Standard Latch 
6 | 1.060 (26.92) | 609-2843-ND 1.37 18.93 | 71918-106LF 
10 | 1.260 (32.00) | 609-1753-ND 1.53 21.36 | 71918-110LF 
16 | 1.560 (39.62) | 609-1754-ND 1.77 24.64 | 71918-116LF 
20 | 1.760 (44.70) | 609-1755-ND 1.91 27.28 | 71918-120LF 
26 | 2.060 (52.32) | 609-1756-ND 2.14 30.64 | 71918-126LF 
34 | 2.460 (62.48) | 609-1757-ND 2.40 36.03 | 71918-134LF 
40 | 2.760 (70.10) | 609-1758-ND 3.12 48.15 | 71918-140LF 
50 | 3.260 (82.80) | 609-1759-ND 3.15 48.30 | 71918-150LF 
Surface Mount 
Right Angle Header with Standard Latch 
6 | 1.060 (26.92) | 609-2844-ND 1.37 18.93 | 71922-106LF 
10 | 1.260 (32.00) | 609-1760-ND 1.53 21.36 | 71922-110LF 
16 | 1.560 (39.62) | 609-1761-ND 2.37 35.62 | 71922-116LF 
20 | 1.760 (44.70) | 609-1762-ND 1.96 27.96 |71922-120LF 
26 | 2.060 (52.32) | 609-1763-ND 214 30.64 | 71922-126LF 
34 | 2.460 (62.48) | 609-1764-ND 2.34 35.15 | 71922-134LF 
40 | 2.760 (70.10) | 609-1765-ND 2.66 39.52 | 71922-140LF 
50 | 3.260 (82.80) | 609-1766-ND 3.15 48.30 | 71922-150LF 


Specifications: * Contact Plating: 30” (0.76 ym) Gold * Current Rating: 3 
Amps Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Housing Material: 
Glass Filled, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Blue * Pin Material: Phosphor 
Bronze » SMT/PIP Compatible with wave, vapor-phase and IR reflow soldering 


Vertical PiP 


No. of} Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Pos. Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Right Angle PiP Headers 
10 | 0.791 (20.10) | 609-3022-ND 1.92 26.68) 10056845-110LF 
14 | 0.991 (25.18) | 609-3023-ND 2.11 30.16 | 10056845-114LF 
16 | 1.091 (27.72) | 609-3024-ND 2.29 33.64 | 10056845-116LF 
20 | 1.291 (32.87) | 609-3025-ND 2.52 36.19} 10056845-120LF 
26 | 1.591 (40.42) | 609-3026-ND 2.87 42.98 | 10056845-126LF 
30 | 1.791 (45.50) | 609-3027-ND 3.24 49.59 | 10056845-130LF 
34 | 1.991 (50.54) | 609-3028-ND 3.52 54.00 | 10056845-134LF 
40 | 2.291 (58.20) | 609-3029-ND 4.04 62.64 | 10056845-140LF 
SMT Headers 

10 | 0.790 (20.07) | 609-3075-ND 2.36 35.44 |72454-010LF 
14 | 0.99 (25.2) | 609-3011-ND 2.35 35.21 |72454-014LF 
16 | 1.090 (27.69) | 609-3012-ND 213 30.58 |72454-016LF 
20 | 1.290 (32.77) | 609-3076-ND 2.42 36.23 |72454-020LF 
40 | 2.290 (58.17) | 609-3013-ND$ 5.50 93.50 | 72454-040LF 


$ Contact Plating: 100” (3.05p)) Tin 


Socket Connectors 
Use .050” (1.27 mm) Pitch Ribbon Cable 


Center Key 


Shown without 
strain relief 


Phosphor Bronze 


PC Board Mount 


-100” x .100” (2.54 mm x 2.54 mm) 


Specifications: * Contact Plating: 30u” (0.76 ym) Gold » Current Rating: 1 
Amp Continuous * Temperature Range: -65°C ~ 125°C « Plastic Material: Glass 
Filled High Temperature, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray * Pin Material: 


Shrouded Headers No. of] Dimension A | Digi-Key Pricing [FCI No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Pos. | Inch(mm) | Part No. 1 25 |Part No. Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Slimline Shrouded Latching Shrouded Vertical Headers Center Key without Strain Relief 
6 | 0.584 (14.83) | 609-2845-ND (88 11.21 ]75869-131LF 6 | 0.476 (12.09) | 609-2842-ND 1.05 14.45 | 71600-106LF 
320 10 | 0.784 (19.91) | 609-1774-ND 1.68 23.34 |75869-101LF 10 | 0.672 (17.07) | 609-1746-ND 1.21 17.13 | 71600-110LF 
(8.13). 16 | 1.084 (27.53) | 609-1775-ND 1.66 22.38 |75869-103LF 16 | 0.976 (24.79) | 609-1747-ND 1.80 24.98 | 71600-116LF 
_ 20 | 1.284 (32.61) | 609-1776-ND 1.50 20.99 |75869-104LF oe Te eee ete ie on Pcp BelE 
(927) 26 | 1.584 (40.23) | 609-1777-ND 1.81 25.88 |75869-105LF ate (37.49) eliaes ‘ ! " 
ie 34 | 1.984 (50.39) | 609-1778-ND 2.33 34.48 |75869-106LF 876 (47.65) | 609-1750-ND 2.60 39.02 / 71600-134LF 
40 | 2.284 (58.01) | 609-1779-ND 263 39.49 |75869-107LF 40 | 2.176 (55.27) | 609-1751-ND 2.32 34.87 | 71600-140LF 
50 | 2.784 (70.71) | 609-1780-ND 3.22 49.30 |75869-108LF 50_| 2.676 (67.97) |_609-1752-ND 3.02 _ 46.93 | 71600-150LF 
tial 6 | 04 cay aR = ae ie 1600-006LF 
476 (12. -2841- r 48 171600- 
The spring-tension, “Eye-of-Needle” compliant section reduces insertion force i et an esi 1 ra TeORACHaNE 10 | 0.672 (17.07) | 609-1739-ND 1.32 17.74 | 71600-010LF 
during connector installation. The press-fit headers are offered in low-profile, 16 | 1.091 (27.72) | 609-3016-ND 2.00 27.84) 10056844-116LE 16 | 0.976 (24.79) | 609-1740-ND 1.64 22.22 | 71600-016LF 
slimline versions or versions equipped with end latches. These dual-row 20 4.291 30 87 609-3017-ND 204 30.45 40056844-120LE 20 | 1.172 (29.78) | 609-1741-ND 1.35 18.19 | 71600-020LF 
headers utilize 0.64mm (0.025") square pins spaced on 2.54mm (0.100”) x -291 (32.87) ‘ . 26 | 1.476 (37.49) | _609-1742-ND 2.05 30.16 | 71600-026LF 
254mm (0.100") pitch. 26 | 1.591 (40.42) | 609-3018-ND 2.68 40.15 |10056844-126LF a4] 1.876 (a7 65) | 609-1743-ND 938 34.79 171600-034LF 
30. | 1.791 (45.50) | 609-3019-ND 3.12 46.28 |10056844-130LF no | 2.176 (8527) | 609-1744-ND de>. .37.48.| 71@00-040L 
No.of] Dim. A | DigiKey Pricing FCI 34 | 1.991 (50.54) | 609-3020-ND 3.45 52.90 |10056844-134LF 50. | 2.676 (67.97) | 609-1745-ND sai _-4n irl 7en0bsOlr 
Pos. | Inch (mm) | Part No. 1 25 | PartNo. 40 | 2.291 (58.20) | 609-3021-ND 3.48 53.37 |10056844-140LF : : m a 
— ai Center Key with Latching Strain Relief 
Slimline Shrouded Headers Right Angie Headers 6 | 0.476 (12.09) | 609-3067-ND 1.07 14.70 |71600-606LF 
10 | .78 (19.81) ] 609-3084-ND 3.25 50.36 |10073456-001LF 4 10.483 (12.29) ]609-3077-ND 1.01 13.22 )75867-130LF to | 0.672 (17.07) | 609-3068-ND 105 14.46 |71600-610LF 
20 | 1.28 (35.51) | 609-3085-ND 3.99 62.35 |10073456-019LF 6 | 0.584 (14.83) | 609-2846-ND 93 11.93 |75867-131LF 16 | 0.976 (2479) | 609-3069-ND 138 1903 |71600-616LF 
24 | 1.48 (37.59) | 609-3086-ND 4.34 67.89 |10073456-025LF 8 | 0.684 (17.37) | 609-3078-ND 98 12.77 |75867-132LF 20 | 1.172 (29.78) | 609-3070-ND 458 21.29 |71600-620LF 
30 | 1.78 (45.21) | 609-3087-ND 5.16 82.08 |10073456-038LF 10 | 0.784 (19.91) | 609-1767-ND 1.15 15.80 |75867-101LF 26 | 4.476 (37.49) | 609-3071-ND 471 23.77 |71600-626LF 
40__| 2.28 (57.91) | 609-3088-ND _5.60__93.21 |10073456-049LF 14 | 0.984 (24.99) | 609-3079-ND 1.27 17.10 |75867-102LF 34 | 1.876 (47.65) | 609-3072-ND 196 28.80 171600-634LF 
Latching Shrouded Headers 16 | 1.084 (27.53) | 609-1768-ND 1.75 24.31 |75867-103LF 40 | 2.176 (55.27) | 609-3073-ND 215 31.74 |71600-640LF 
10 | 1.26 (32.00) | 609-3089-ND 3.76 60.42 |10080054-007LF 20 | 1.284 (32.61) | 609-1769-ND 1.55 20.96 |75867-104LF 50 | 2.676 (67.97) | 609-3074-ND 260 38.66 | 71600-650LF 
14 | 1.46 (37.08) | 609-3090-ND 4.05 63.21 |10080054-043LF 26 | 1.584 (40.23) | 609-1770-ND 1.93 27.56 |75867-105LF PC Board Mount 
16 | 1.56 (39.62) | 609-3091-ND 3.97 61.97 10080054-061LF 34 | 1.984 (50.39) | 609-1771-ND 2.75 40.84 |75867-106LF CAGE cee SHIT SF 6O80-UOGLE 
20 | 1.76 (44.70) | 609-3092-ND 6.11 95.42 |10080054-079LF 40 _| 2.284 (58.01) | 609-1772-ND 2.55 38.31 |75867-107LF 3 elt ree ACaenrony 409. don |eoas0-n0alF 
24 | 1.96 (49.78) | 609-3095-ND —4.50__71.66 |10080054-524LF 50 | 2.784 (70.71) |609-1773-ND 3.65 56.58 |75867-108LF 0575 (14.62) ee : : = 
26 | 2.06 (52.32) | 609-3093-ND 5.27 87.59 |10080054-115LF 60 | 3.283 (83.41) | 609-3080-ND 4.29 66.56 |75867-109LF Crimp Tool 
40 | 2.76 (70.10) | 609-3094-ND_ 5.78 —_ 96.08 |10080054-169LF 64 [3.484 (88.49) | 609-3081-ND 3.70 57.44 |75867-110LF Hand Press 609-1781-ND 3438.24/1 | 107484-002 
26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


molex 


-100” (2.54mm) Round Conductor 
Flat Cable in Precut Lengths 


Features: * Gray PVC insulation * UL Temperature Rating: -20°C ~ 105°C 
Voltage: 300V maximum * UL Flammability Rating: VW-1 * UL Style No. 2651 * UL 
Recognized (File #£61522) * CSA Certification (File #LL61126) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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No. of | Digi-Key Pricing Molex No. of | Digi-Key Pricing Molex 
Pos. Part No. 1 10 Part No. Pos. Part No. al 10 Part No. 
WM03-02A-ND 44 3.88 | 25001-0302 WM07-02A-ND 65 5.77 | 25001-0702 a0 (2.54) 
3 WM03-04A-ND 53 4.69 | 25001-0304 7 WM07-04A-ND 85 7.54 | 25001-0704 LO=-O=-O=-O=-O=- OS 
WM03-06A-ND 63 _ 5.53 | 25001-0306 WMO07-06A-ND 1.09 9.60 | 25001-0706 
WM04-02A-ND 60 5.29 | 25001-0402 WM08-02A-ND 68 5.96 | 25001-0802 No. of! Dim. — | Dim. W (Ref.) 
4 WM04-04A-ND 74 6.56 | 25001-0404 8 WM08-04A-ND 90 7.90 | 25001-0804 Pos. | Inch(mm) |_ Inch (mm) 
WMo04-06A-ND 92 8.15 | 25001-0406 WM08-06A-ND 1.15 10.15 | 25001-0806 Digi-Key Dim.L m0 Fee aie) 
WM05-02A-ND 62 5.47 | 25001-0502 WM09-02A-ND 70 6.14 | 25001-0902 Part No. Inch (mm) oo (10.16) | “500 (12.7) 
5 WM05-04A-ND 78 6.87 | 25001-0504 9 WMO09-04A-ND 93 8.21 | 25001-0904 XXXX-O2A-ND | 2 (50.80) ‘500 (12.70) | .600 (15.24) 
WMO5-06A-ND 98 8.63 | 25001-0506 WM09-06A-ND 1.21 10.64 | 25001-0906 XXXX-04A-ND | 4 (101.6) 600 (15.24) | .700 (17.78) 
WMO06-02A-ND 64 5.65 | 25001-0602 WM10-02A-ND 72 6.32 | 25001-1002 XXXX-06A-ND | _6 (152.4) 700 (17.78) | .800 (20.32) 
6 WMO06-04A-ND 81 7.17 | 25001-0604 10 | WM10-04A-ND 98 8.63 | 25001-1004 on0 (pas 4000 (2540) 
WM06-06A-ND 1.03 9.12 | 25001-0606 WM10-06A-ND 1.27 11.24 | 25001-1006 : : : : 
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Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2 — Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 


Fig. 5 — Serial Printer (Snap Hoods) Fig. 6 — IEEE 1284 Bi-Directional Printer Fig. 7 — IEEE 1284 Bi-Directional Connection 
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Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 10 — 25: VGA Monitor Extension 
Serial/Parallel 
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ium VGA Monitor Extension Fig. 14— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 15 — PS/2 Keyboard Extension - Spiral 
= ron CCE . 

Ca: CEE SaaS CE hors S S 
Pas 


IBM Modem/Adapter 
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AE1035-ND & AE1384-ND: 1-1; 2-3; 3-2; 4-5; 5-4; 7-7; 8-20; 
AE1982-ND & AEQB77-ND 1-8,23,3-2,4-20,57.66,74 | oa) 2 sropenun 44 03 90.4 g, | 1517-8, 24-18, 

8-5, 9-22, shell-shell Bae Shen he Ne a 28: 82, 4 5S. 78 ge 395-ND: 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 
AEQ878-ND & AE1383-ND: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, | °° 13-3, 15-2, 25-25. 


7-5, 8-4, 9-22, shell-shell AE1386-ND: 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 7-7, 20-(6+8). 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 (2) 7 5 AE1362-ND® 14.92 13.11 11.76 AK138-2-R 
9.84 (3) 88 axCentronics 2: Male, to. Male AE1363-ND@ 20.36 17.90 16.05 AK426-3-R 
1 6.56 (2) AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
6.56 (2) 36 2x Centronics 36-Pin Male to Female AE1364-ND® 15.68 13.78 12.35 AK140-2-R 
9.84 (3) AE1365-ND® 17.99 15.81 14.17 AK430-3-R 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5.90 (1.8) AE1366-ND® 9.77 8.59 7.70 AK101-1.8-R 
2 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE1367-ND@ 12.41 10.91 9.78 AK102-3-R 
22.96 (7) AE9853-ND® 16.17 14.21 12.74 AK104-7-R 
6.56 (2) AE9858-ND® 9.34 8.21 7.36 AK108-2-R 
3 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1368-ND® 9.14 8.04 7.21 AK127-3-R 
22.96 (7) AE9859-ND® 14.52 12.76 11.44 AK159-7-R 
% 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male AE9860-ND® 10.92 9.60 8.61 AK525-2-R 
6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male AE1369-ND® 10.92 9.60 8.61 AK525-2L-R. 
Serial Printer Cable, IBM PC and Compatibles — RoHS Compliant 
5 9.84 (3) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1370-ND 7.46 6.56 5.88 AK150-3-R 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods — RoHS Compliant 
5.90 (1.8) AE1371-ND 16.14 14.19 12.72 AK711-1.8-R 
6 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1372-ND 22.61 19.87 17.81 AK712-3-R 
16.40 (5) AE1373-ND 31.61 27.79 24.91 AK713-5-R 
5.90 (1.8) AE9861-ND 17.16 15.08 13.52 AK733-1.8-R 
7 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1374-ND 24.16 21.23 19.04 AK734-3-R 
16.40 (5) AE1375-ND 31.61 27.79 24.91 AK735-5-R 
5.90 (1.8) AE9862-ND 18.32 16.10 14.43 AK736-1.8-R 
8 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1376-ND 24.16 21.23 19.04 AK737-3-R 
16.40 (5) AE1377-ND 31.61 27.79 24.91 AK738-5-R 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface — RoHS Compliant 
9 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE9863-ND 7.59 6.67 5.98 AK401-2-R 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 (2) AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1378-ND® 10.00 8.79 7.88 AK137-2-R 
9.84 (3) AE9864-ND® 13.40 11.78 10.56 AK162-3-R 
10 6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Female AE9865-ND® 11.45 10.07 9.03 AK135-2-R 
9.84 (3) AE9866-ND® 11.02 9.69 8.69 AK166-3-R 
6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE9867-ND® 9.64 8.47 7.60 AK133-2-R 
9.84 (3) AE9868-ND® 12.94 11.37 10.20 AK170-3-R 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces — RoHS Compliant 
11 6.56 (2) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE9869-ND 7.36 6.47 5.80 AK129-2-R 
9.84 (3) AE9870-ND 8.15 7A7 6.43 AK174-3-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN_ Computer Cable Assemblies (cont 


Fig. 21 — PS/2 Keyboard Adapter 


Fig. 25 — Jumper Box 


Adapter for special matching of RS 232 
interfaces. 


The link wires included give an easy 
economical way of permanently recon- 
figuring pin functions without rewiring 
cable assemblies. 


Fig. 29 — CD-ROM Audio Cable 


Fig. 22 — D-Sub Adapter 


Adapter to assist in the 
installation of inter- 
face systems, using 
standard cables. 


Fig. 23 — PS/2 Mouse Adapter 


Fig. 30 — CD-ROM Audio Cable 


=e 


Fig. 24 — PS/2 Mouse-Cable Adapter 


D-Sub/RJ 
Adapter 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
6.56 (2) . AE1379-ND 6.17 5.43 4.87 AK131-2-R 
9 2x D-Sub 9-Pin Male to Fi I 
i 9.84 (3) sich adele a (AE9871-ND 7.72 6.79 6.09 AK178-3-R 
6.56 (2) 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE9872-ND 7.66 6.73 6.04 AK152-2-R 
9.84 (3) AE9873-ND 8.05 7.08 6.35 AK182-3-R 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 — RoHS Compliant 
12 6.56 (2) = 2x HD D-Sub 15-Pin Male to Female AE1380-ND 8.51 7.49 6.71 AK322-2-R 
VGA Monitor Cable - IBM PS/2 — RoHS Compliant 
= 6.56 (2) = 2x HD D-Sub 15 Pin Male to Male AE10183-ND 6.47 5.69 5.10 AK532-2-R 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable — RoHS Compliant 
= 6.56 (2) = HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BNC Male AE1381-ND 25.31 22.25 19.95 AK553-2-R 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable — RoHS Compliant 
13 5.90 (1.8) = HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE9874-ND 13.83 12.16 10.90 AK3220-1.8-R 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
14 16.40 (5) 5 5-Pin Standard DIN Male to Female AE10261-ND® 12.84 11.29 10.12 AK307-5-R. 
Molded PS/2 Keyboard Extension — RoHS Compliant 
6.56 (2) gins E AE10177-ND 7.79 6.85 6.14 AK323-2-R 
15 6 6-Pin MiniDIN Male to F le, Spiral 
16.40 (5) wens Bee. roma pue AE10262-ND 14.09 12.39 1444 AK528-5-R 
16 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE9875-ND 4.13 3.63 3.25 AK323G-2-R 
PS/2 Keyboard Cable - Straight — RoHS Compliant 
17 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE9876-ND 4.59 4.04 3.62 AK678-2-R 
PC Modem (AT Adapter Cable) — RoHS Compliant 
18 2 (.25) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1382-ND 3.86 3.40 3.05 AK128-.25-R 
6.56 (2) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9877-ND 6.07 5.34 4.79 AK125-2-R 
Modem Cables — RoHS Compliant 
18 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9878-ND 8.15 7A7 6.43 AK149-3-R 
. D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1383-ND 8.12 7.14 6.40 AK124-3-R 
Null Modem, Cross-Cables — RoHS Compliant 
19 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE9879-ND 8.35 7.34 6.58 AK143-3-R 
. D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE9880-ND 8.05 7.08 6.35 AK142-3-R 
Null Modem, Serial Cables 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
20 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1384-ND® 7.56 6.65 5.96 AK144-3-R 
. D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1385-ND® 10.56 9.28 8.32 AK250-3-R. 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1386-ND@ 7.59 6.67 5.98 AK251-3-R 
PS/2 Keyboard Adapters 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
21 _ = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1387-ND® 4.03 3.54 3.18 AB961-R 
1x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
D-Sub Adapters — RoHS Compliant 
9-Pin Male to 25-Pin Male AE1389-ND 5.02 4.41 3.96 AB913-R 
22 = = 9-Pin Female to 25-Pin Male AE9881-ND 4.49 3.95 3.54 AB914-R 
9-Pin Male to 25-Pin Female AE9882-ND 3.96 3.48 3.12 AB914-F-R 
PS/2 Mouse Adapters 
23 = = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.05 1.80 1.62 AB406 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.05 1.80 1.62 AB401K 
24 5 (.15) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1393-ND® 3.20 2.82 2.53 AB450K-R 
ee 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.05 1.80 1.62 AB405K 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.05 1.80 1.62 AB406K 
Jumper Box — RoHS Compliant 
25 = = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE10180-ND 13.30 11.69 10.48 AB972-R 
1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE10182-ND 11.22 9.86 8.84 AB973-R 
RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont, 


Fig. 31 — Internal S/P - DIF Audio Cable 


Fig. 34 — Power Cord, Straight/Angled 


Fig. 32 — Disk Drive Power Splitters 


Fig. 35 — Power Cord, Straight/Straight 


Fig. 33 — Y-Power Cord 
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=LIBlack 


White 


Drain Wire ~ Green 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
D-Sub/RS 232 Adapters — RoHS Compliant 
D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE10291-ND 5.94 5.22 4.68 AB467-R 
26 _ _ D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female AE10292-ND 5.18 4.56 4.09 AB468-R 
D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE10293-ND 5.18 4.56 4.09 AB469-R 
D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE10294-ND 4.82 4.24 3.80 AB470-R 
Gender Changers — RoHS Compliant 
D-Sub 9 Position Male to Male AE10295-ND 4.09 3.60 3.23 AB410-R 
D-Sub 9 Position Female to Female AE10296-ND 4.09 3.60 3.23 AB411-R 
D-Sub 15 Position Male to Male AE10297-ND 4.09 3.60 3.23 AB412-R 
27 = _ D-Sub 15 Position Female to Female AE10298-ND 4.26 3.75 3.36 AB413-R 
D-Sub 25 Position Male to Male AE10299-ND 4.26 3.75 3.36 AB414-R 
D-Sub 25 Position Female to Female AE10300-ND 4.46 3.92 3.51 AB415-R 
D-Sub HD 15 Position Male to Male AE10301-ND 5.18 4.56 4.09 AB418-R 
D-Sub HD 15 Position Female to Female AE10302-ND 5.18 4.56 4.09 AB420-R 
D-Sub/RJ Adapters (Beige) — RoHS Compliant 
9 Position Male RJ12 Jack AE10307-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23064-R 
9 Position Female RJ12 Jack AE10308-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23065-R 
9 Position Male RJ45 Jack AE10309-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23066-R 
28 _ _ 9 Position Female RJ45 Jack AE10310-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23067-R 
25 Position Male RJ12 Jack AE10303-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23052-R 
25 Position Female RJ12 Jack AE10304-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23053-R 
25 Position Male RJ45 Jack AE10305-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23054-R 
25 Position Female RJ45 Jack AE10306-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23055-R 
Power Splitter Cables 
29 1.64 (0.5) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1396-ND® 1.65 1.45 1.30 AK2525-R 
30 1.64 (0.5) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1397-ND® 1.85 1.63 1.46 AK2524-R 
31 1.64 (0.5) = Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE9884-ND® 2.31 2.03 1.82 AK2526DVD-R 
Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE9885-ND® 2.54 2.24 2.01 AK319-.2-R 
32 -66 (.2) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1398-ND® 2.94 2.59 2.32 AK520-.2-R 
Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1399-ND® 2.94 2.59 2.32 AK521-.2-R 
Y-Power Cord — RoHS Compliant 
33 6.56 (2) —_— 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE9886-ND 19.07 16.77 15.03 AK500/Y-U-R 
Power Cords 
34 6.56 (2) _— Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE9887-ND@ 8.84 7.78 6.97 AK500/U-1-R 
35 6.56 (2) —_ Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE9888-ND@ 8.91 7.83 7.02 AK500/U-2-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9889-ND® 8.51 7.49 6.71 AK500-OE-5-2-R 
9.84 (3) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9890-ND® 11.81 10.39 9.31 AK500-OE-5-3-R 
36 6.56 (2) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9891-ND® 8.78 Ta2 6.92 AK500-OE-6-2-R 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9892-ND® 12.34 10.85 9.73 AK500-OE-6-3-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9893-ND® 8.35 7.34 6.58 AK500-OE-7-2-R 
6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9895-ND® 8.81 7.75 6.95 AK500-OE-9-2-R 
37 9.84 (3) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1339-ND 6.27 5.51 4.94 AK500-OE-9-3 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9896-ND® 13.99 12.30 11.03 AK500-OE-9-3-R 
38 6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1331-ND 4.55 4.01 3.59 AK500-RA-5-2 
6.56 (2) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9897-ND® 8.75 7.69 6.89 AK500-RA-5-2-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1333-ND 5.64 4.96 4.45 AK500-RA-6-2 
39 6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9899-ND® 6.86 6.04 5.41 AK500-RA-6-2-R 
6.56 (2) ~~ Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9900-ND® 7.82 6.88 6.17 AK500-RA-7-2-R 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1335-ND 6.11 5.38 4.82 AK500-RA-7-3 
6 (1.83) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9902-ND® 5.54 4.88 4.37 AK500-OE-12-6F-R 
40 8.99 (2.74) —_ Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9903-ND® 7.85 6.91 6.19 AK500-OE-12-9F-R 
6 (1.83) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9904-ND® 5.74 5.05 4.53 AK500-OE-13-6F-R 
8 (2.44) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1348-ND 3.23 2.84 2.55 AK500-OE-13-8F 
at 6.56 (2) = Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.92 2.57 2.30 AK500/U-3 
6.56 (2) Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE9906-ND® 7.00 6.15 5.52 AK500/U-3-R 
Power Cord Extension 
6.56 (2) IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE9854-ND® 11.02 9.69 8.69 AK500/U-4-R 
42 3.28 (1) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1336-ND 3.56 3.13 2.81 AK500-JC-5-1 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9908-ND® 10.56 9.28 8.32 AK500-JC-5-1-R 
RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont. 


Fig. 42 — Power Cord Extension 


Fig. 46 — RCA Male to Female 
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Fig. 43 — RCA Male to Male 


Fig. 44 — RCA Male to Female 
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Fig. 48 — RCA Male to Male, High Quality 
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Fig. 45 — RCA Male to Male 
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Fig. 49 — S Video Male to Male and RCA Male to 
Male, High Quality 
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Fig. 50 — RCA Male to Male, High Quality 
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Fig. 54 — Stereo 3.5mm Male to RCA Female 
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Fig. 51 —S Video Male to Male, High Quality 
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CA Male to Stereo 3.5mm Male 
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Fig. 56 — Stereo 3.5mm Male to Female 


a 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1337-ND 3.30 2.90 2.60 AK500-JC-6-1 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9909-ND® 9.57 8.41 7.54 AK500-JC-6-1-R 
1.64 (.5) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9910-ND® 4.88 4.30 3.85 AK500-OE-11-.5-R 
42 3.28 (1) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9911-ND® 8.28 7.28 6.53 AK500-OE-11-1-R 
4.92 (1.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1342-ND 4.03 3.54 3.18 AK500-OE-11-1.5 
4.92 (1.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9912-ND® 8.38 7.37 6.61 AK500-OE-11-1.5-R 
6.56 (2) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9913-ND® 9.47 8.33 7.47 AK500-OE-11-2-R 
8.20 (2.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9914-ND® 9.60 8.44 7.57 AK500-OE-11-2.5-R 
Multi-Media Cables 
4.92 (1.5) RCA Male to Male AE1400-ND® 3.10 2.73 2.45 AK-AV200-R, 
43 6.56 (2) 5 RCA Male to Male AE1401-ND® 3.56 3.14 2.81 AK302-2-R 
8.20 (2.5) RCA Male to Male AE1402-ND® 3.40 2.99 2.68 AK-AV201-R, 
44 8.20 (2.5) _ RCA Male to Female AE1403-ND® 3.56 3.14 2.81 AK-AV202-R, 
4.92 (1.5) 2RCA Male to Male AE1404-ND® 4.49 3.95 3.54 AKCHMM-015-R 
6.56 (2) = 2RCA Male to Male AE1405-ND® 5.41 4.76 4.27 AKCHMM-2-R 
= 8.20 (2.5) 2RCA Male to Male AE1406-ND® 6.30 5.54 4.97 AKCHMM-025-R 
16.40 (5) 2RCA Male to Male AE1407-ND® 9.64 8.47 7.60 AKCHMM-050-R 
4.92 (1.5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1408-ND® 4.46 3.92 3.51 AKCHMF-015-R 
46 6.56 (2) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1409-ND® 4.55 4.01 3.59 AKCHMF-2-R 
8.20 (2.5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1411-ND® 5.61 4.93 4.42 AKCHMF-025-R 
16.40 (5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1412-ND® 7.69 6.76 6.06 AKCHMF-050-R 
47 4.92 (1.5) =, Audio RCA High Quality, Male to Male AE1413-ND® 20.59 18.10 16.23 AK-AV500-R, 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1414-ND® 32.97 28.98 25.98 AK-AV501-R, 
4.92 (1.5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1353-ND 26.66 23.44 21.01 AK-AV504 
48 4.92 (1.5) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1415-ND® 32.54 28.60 25.64 AK-AV504-R, 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1416-ND® 51.08 44.90 40.25 AK-AV505-R, 
49 4.92 (1.5) _ Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1417-ND® 32.14 28.25 25.33 AK-AV510-R, 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1418-ND® 59.90 52.64 47.19 AK-AV511-R, 
50 4.92 (1.5) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1419-ND® 11.45 10.07 9.03 AK-AV502-R, 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1420-ND® 15.64 13.75 12.33 AK-AV503-R, 
51 4.92 (1.5) Video S-VHS High Quality, Male to Male AE10074-ND® 11.95 10.50 9.42 AK-AV506-R, 
16.40 (5) _ Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1422-ND® 22.74 19.99 17.92 AK-AV507-R, 
52 4.92 (1.5) = Video S-VHS High Quality, Male to Female AE9915-ND® 14.32 12.59 11.29 AK-AV508-R, 
16.40 (5) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1423-ND® 23.56 20.71 18.57 AK-AV509-R, 
4.92 (1.5) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE9916-ND® 4.39 3.86 3.46 AK243-015-R 
6.56 (2) 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE9917-ND® 5.15 4.53 4.06 AK243-2-R 
53 8.20 (2.5) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1424-ND® 5.81 5.11 4.58 AK243-025-R 
16.40 (5) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1425-ND® 8.12 7.14 6.40 AK243-050-R 
32.8 (10) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1426-ND® 8.15 7A7 6.43 AK243-10-R. 
54 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Female AE1427-ND® 5.05 4.44 3.98 AK244-R 
55 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to Male AE9918-ND® 3.76 3.31 2.97 AK203/MM-R 
56 8.20 (2.5) = 3.5mm Stereo Male to Female AE9919-ND® 5.08 4.47 4.01 AK203-2.5-R 
@ RoHS Compliant 
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ASSMANN SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 
Computer Cable Assemblies 


HP = Half Pitch 
= = Fig. 1 — SCSI 2 to SCSI 2 Round Cable | Fig. 2— SCSI-2 Extension Cable 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters | Lines | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 — RoHS Compliant a f in 
4 ] 090 J gq [HP.D-sub 50, HP D-sub, Wale ‘AE1428-ND 27.42 24.10 21.61 | AKS79/F-1-R UU) 
2.0 Clip to HP D-sub 50, HP D-sub, Male, Clip | AE1429-ND 29.67 26.98 24.28 | AKS79/F-2-R 
SCSI-2 Series, Round Cable 
HP D-sub 50 Male to Centronic a A = si 
2 | 0.91 | 50 | "50 Male, A Cable AE1069-ND 16.60 14.59 13.08 | AK-Y1202 f Fig. 4 — SCSI-3 Adapter Cable 
SCSI-3 Series, Round Cable a b =) qd 
3 [0.91 | 68 [HP D-sub 68 Male x 2, A Cable AE1430-ND@ 28.30 25.73 23.16 | AK-Y1301-R E l | 
HP D-sub 68 Male to Centronic > : i 
4] 091 | 50 |""5q sale, A Gable AE1071-ND 18.94 16.65 14.93 | AK-Y1302 
SCSI-3 Series, Flat Cable 
5 [0.45 | 68 chin He Bab s Mais 2 Pete ‘AE1489-ND@ 17.46 15.35 13.76 | AK-Y2301-R ig. 5 — SCSI-3 Internal Flat Cable Fig. 6 — SCSI-3 Internal 
6 | 16 | 68 | "ip p-cub 68 Male x @ AE1079-ND 42.17 38.92 36.20 | AK-Y2310 RAID Flat Cable 
Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives — RoHS Compliant f= 
7 [05 | 40 [(3) 40 Pin Socket Connectors AE10263-ND 419 3.69 3.31 | AK5430-5-R 
Ultra ATA Flat Cable — RoHS Compliant 
8 | 0.46 | 40 [Ultra ATA HDD 100Mbps ‘AE10184-ND 5.54 488 4.37 | AK-ATA-100-R 
Serial ATA Cables — RoHS Compliant Fig. 7 — 40 Pin Socket Connectors Fig. 8 — Ultra ATA Flat Cable 
03 ‘AE10077-ND 3.53 3.11 2.79 | AK-SATA-030-R 
je |: 05:\|\ 7 lsarararacame ‘AE10079-ND 3.43 3.02 2.71. | AK-SATA-050-R Blue Redstripe Black Gray 
0.75 : AE10081-ND 413 3.63 3.25. | AK-SATA-075-R X ‘ : 
1.0 AE10083-ND 416 3.66 3.28 _| AK-SATA-100-R i 
03 ‘AE10078-ND 3.53 3.41 279 | AK-SATA-O30DL-R 
10] 0.5 | 7 |Serial ATA Cable Right Angle AE10080-ND 3.43 3.02 2.71. | AK-SATA-O50DL-R 
0.75 AE10082-ND 413 3.63 3.25 _| AK-SATA-O75DL-R th p 5 
05 ‘AE10084-ND 6.60 5.80 5.20 | AK-SATA-SP-050-R 
11 | 0.75 7 | Serial ATA Cable 4-Pos. Power Connector AE10085-ND 7.03 6.18 5.54 | AK-SATA-SP-075-R 
1.0 AE10086-ND 7.36 6.47 _5.80_| AK-SATA-SP-100-R 
12 [ 0.15 [| 4 [Power Supply Cable 15-Pos. - 4-Pos. ‘AE10087-ND 2.97 2.61 2.34 | AK-SATA-PC-015-R 
HDMI / DVI Cables and Adapters — RoHS Compliant 
20 HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable ‘AE10256-ND 22.41 19.70 17.66 | AK627-2-R 
13] 3.0 | — |HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10257-ND 25.55 23.23 20.91 | AK627-3-R 
5.0 HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10246-ND 30.27 27.93 25.98 | AK627-5-R 
2.0 HDMI-A Male to DVI-D Cable ‘AE10258-ND 24.32 21.38 19.17 | AK639-2-R Fig. 11 — Serial ATA Cable 
14] 3.0 | — |HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10259-ND 24.06 21.88 19.69 | AK639-3-R with Power Connector 
5.0 HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10260-ND 30.45 28.11 26.14 | AK639-5-R 
HDMI-A Male to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10249-ND 16.47 14.48 12.98 | AB56-R 
HDMI-A Male to DVI-D 2441, Male Adapter AE10250-ND 16.47 14.48 12.98 | ABS57-R 
HDMI-A Female to DVI-D 2441, Female Adapter | AE10254-ND 1812 15.93 14.28 | ABSG6-R 
—J| — | — |HDMI-A Female to DVI-D 2441, Male Adapter | AE10255-ND 16.47 14.48 12.98 | ABS67-R 
HDMI-A Female to HDMI-A, Female Adapter __|_AE10251-ND 16.47 14.48 12.98 | ABSG0-R 
HDMI-A Male to HDMI-A, Female Adapter ‘AE10252-ND 18.12 15.93 14.28 | ABSG1-R 
HDMI-A Male to HDMI-A, Male Adapter AE10253-ND 16.47 14.48 12.98 | AB562-R 
IEEE 1394 Cable Double Shielded 
18 AE1432-ND@ 15.08 13.26 11.89 | AK-1394-18-R - - - 
15| 3.0 | 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1433-ND@ 18.68 16.42 14.72 | AK-1394-30-R Fig. 12 — Serial ATA Cable with Power Cable 
5.0 AE1434-ND@ 23.04 21.27 19.78 | AK-1394-50-R 
18 | 5 ‘AE1435-ND@ 13.96 12.27 11.00 | AK-1394-184-R 185 
16| 3.0 | 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1436-ND@ 14.99 13.63 12.27 | AK-1394-304-R i) 0 
50 | 4 AE1437-ND@ 21.04 19.42 18.06 | AK-1394-504-R iS 
18 AE1127-ND 23.38 21.25 19.13 | AK-1394-1844 : 
17| 1.8 | 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1438-ND@ 11.94 10.85 9.77 | AK-1394-1844-R 
5.0 AE1133-ND 29.03 26.79 24.92 | AK-1394-5044 Fig. 13 — HDMI-A Fig. 14 — HDMI-A 
IEEE 1394 and USB Connectors — RoHS Compliant Male to HDMI-A Male Male to DVI-D 
18 | — | — [IEEE 1394 Recept Horizontal SMT ‘AE9920-ND 2.84 250 2.24 | A-lE-S-SMT-R 
19 | — | — [IEEE 1394 Recept Horizontal PCB ‘AE9921-ND 271 238 2.14 | AJE-S-DIP-R 
20 | — | — [IEEE 1394 Recept Vertical PCB ‘AE9922-ND 271 238 2.44 | AJE-E-DIP-R 
o1| — | 4  |USB4P Recept Thru-hole, Type A ‘AE9923-ND ‘86.76 ~—~.68 | AU-Y1005-R 
USB 4P Recept SMT, Type A AE9924-ND 99.87 _.78_| AU-Y1006-R 
22 | — [| 4 [USB4P Recept Thru-hole, Type B ‘AE9925-ND 1.09 96 86 | AU-Y1007-R 
23 | — | 4 [USB4P Recept Dual Port, Type A ‘AE9926-ND 1521.34 1.20 | AU-Y1008-R 
USB Plugs and Hoods — RoHS Compliant 
USB A-Male, Solder Version ‘AE10091-ND 4338.34] A-USBPA-R 
o4| — | — | Hood for USB A Male AE10090-ND 40.35 ~—-«.32._ | A-USBPA-HOOD-R Fig. 15 — IEEE 1394 Cable 
Hood for USB B Male AE1441-ND 40.35 ~—-«.32._ | A-USBPB-HOOD-R 
USB B-Male, Solder Version AE10178-ND 43.38 _.34_| A-USBPB-R 
USB Cables _ 
10 AE1442-ND@ 459 404 3.62 | AK670M-1-R 1c I 
2.0 | 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1443-ND@ 5.64 4.96 4.45 | AK670M-2-R = 
5.0 AE1283-ND 4.36 3.83 3.44 _| AK670M-5 
25; 10 AE1444-ND@ 518 456 4.09 | AK670M/2-1-R 
20 7 i AE1445-ND@ 6.24 5.49 4.92 | AK670M/2-2-R 
3,0 | 4 | Gable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1446-ND@ 7.66 6.73 6.04 | AK670M/2-3-R - - 
5.0 AE1447-ND@ 10.79 9.49 8.51_| AK670M/2-5-R Fig. 17 — Fig. 18 — IEEE 1394 
1.0 AE1448-ND@ 597 5.25 4.71 | AK672M-1-R IEEE 1394 Cable Receptacle 
20 or AE9927-ND 6.47 5.69 5.10 | AK672M-2-R 
3.0 | 4 |Gable Mini USB 5-Pin Male AEQ928-ND@ 6.60 5.80 5.20 | AK672M-3-R 
5.0 AE1449-ND@ 9.37 8.24 7.39 | AK672M-5-R 
2% 140 AE1450-ND@ 3.42 244 232 | AK672M/2-1-R 
20 ae : AE9929-ND 4.93 3.52 3.35 | AK672M/2-2-R 
3.9 | 4 | Gable Mini USB'2.0, 5-Pin'Male AE1451-ND@ 5.99 428 4.07 | AK672M/2-3-R 
5.0 AE1452-ND@ 871 7.66 _6.87_| AK672M/2-5-R 
27| 1° | 4 | cable Mini USB, 5-Pin Female to 5-Pin Male | AE10811-ND@ oot eee | eee Fig. 19 — IEEE 1394 Fig. 20 — IEEE 1394 Fig. 21 — USB 4P Female 
2.0 AE10312-ND@ 6.07 5.34 4.79 | AK669M-2-R Recantack Boscahil Flatt Anata Connect 
28 | 2.0 | — |Cable USB A Male, Open End ‘AEQ855-ND@ 3.47248 2.36 | AK670-OE-R eceplacie eceptacie ignt Angle Gonnector 
2.0 ; ‘AE9930-ND 6.34 557 5.00 | AK670/2-R 11.6 
5.0 | 4 [Gable USB AA Male AE1453-ND@ 11.52 10.13 9.08 | AK670-5-R 5 
29] 1.0 AE1454-ND@ 472 445 3.72 | AK670/2-1-R ie 18 {7.0 
3.0 | 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1455-ND@ 8.09 7.11 6.37 | AK670/2-3-R ey Ik 16 
5.0 AE1456-ND@ 11.65 10.24 9.18 | AK670/2-5-R [144 es 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN _ SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 23 — USB 4P Female 
Dual Port Right Angle 
Thru-Hole Connector 


Fig. 24 — USB Plugs 
and Hoods 


ig. 27 — Mini USB Cable with 5 Position Female to 5 Position Male 


P2 


Length Digi-Key Price Each Assmann Fig. 22 — USB 4P Female 
Fig.| Meters |Lines | Description Part No. iJ 10 25 Part No. Right Angle Connector 
2.0 AE1151-ND 4.95 4.35 3.90 | AK673-2 
20°_| 4 | Gable USB 8-8 Male AE1457-ND@ 7136.27 _5.62_| AK673-2-R 
30} 1.0 AE1458-ND® 4.72 415 3.72 | AK673/2-1-R 
2.0 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1459-ND® 5.97 5.25 4.71 | AK673/2-2-R 
5.0 AE1460-ND® 11.52 10.13 9.08 | AK673/2-5-R 
1.5 AE9931-ND® 5.87. 5.17 4.63 | AU-Y1002A-R 
2.0 4 | Cable USB A-B Male AE9932-ND® 6.01 5.28 4.74 | AK672-2-R 
5.0 AE1461-ND® 10.26 9.02 8.09 | AK672-5-R 
1.0 AE1462-ND@ 2.77 1.98 1.89 | AK672/2-1-R 
2.0 AE1493-ND® 3.95 2.82 2.68 | AK672/2-2-R 
31| 30 | — | Sable USB 2.0, 4-8 Male AE1463-ND@ 5.54 396 3.77 | AK672/2-3-R 
5.0 AE9933-ND® 835 7.34 6.58 _| AK672/2-5-R 
2.0 Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1361-ND® 7.49 6.59 5.91 | AK672MB-R 
2.0 4 Cable USB A-B Male, iMac Purple AE1464-ND® 749 6.59 5.91 | AK672MG-R 
2.0 Cable USB A-B Male, iMac Green AE1465-ND® 749 6.59 5.91 | AK672ML-R 
2.0 Cable USB A-B Male, iMac Red AE1466-ND@ 7.49 6.59 5.91 _| AK672MS-R 
1.8 AE9934-ND® 6.80 5.98 5.36 | AK669-18-R 
32} 3.0 4 | USB A Male to USB A Female, Double Shield AE9935-ND® 8.61 7.57 6.79 | AK669-30-R 
5.0 AE1468-ND® 13.23 11.63 10.43 | AK669-50-R fal 
33 | 2.0 4 | USB B to Open End AE1470-ND@ 5.38 4.73 4.24 | AK673-OE-R 
USB Adapters — RoHS Compliant 
34 | — _ | — |USB 1.1 to PS/2 (2) AE10287-ND 17.79 15.64 14.02 | DA-70118 
35) — | — USB 1.1 to Serial Male/DB-9 AE10288-ND 24.72 22.48 20.23 | DA-70145 5 
USB 2.0 to Serial Male/DB-9 AE10289-ND 30.91 28.10 25.29 | DA-70146 
36 | — | — [USB 2.0 Repeater 5 Meters AE10290-ND 27.80 25.28 22.75 | DA-70130 (J Pi 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded — RoHS Compliant 1 
2 x USB-A Female to 2 x 5-Pin, r if 
37 | 0.25 | — 254mm Socket Conn. AE10179-ND 7.10 6.24 5.59 | AK674-R 
USB Adapters — Molded 
USB-A Female to USB-B Male AE1159-ND 4.95 435 3.90 | A-USB-2 
USB-A Male to USB-B Female AE1472-ND® 6.37 5.60 5.02 | A-USB-3-R 
38) — 4 | USB-A Female to USB-B Female AE1318-ND 4.95 435 3.90 | A-USB-1 
USB-A Female to USB-B Female AE1473-ND@ 6.37 5.60 5.02 | A-USB-1-R 
USB-A Female to USB-A Female AE1474-ND® 6.37 5.60 5.02 | A-USB-4-R 
39 | 1.83 | —_| Adapter USB Serial DB9/25 Male AE1488-ND® 32.62 30.10 28.00 | DA-70119-R 
Modular Plugs 
4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1475-ND® 26 .24 .21 | A-MO-4/4-SF-R 
6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1476-ND® .20 18 16 | A-MO-6/4-SF-R 
6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1477-ND@ 40 35 .32 | A-MO-6/6-SF-R 
8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1478-ND® 53 AT 42 | A-MO-8/8-SF-R 
40 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1479-ND® 89 79 .71_| A-MO-8/8-SFS-R 
4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND A7 5 13 | A-MO-4/4-SR Cable, B-B Male 
6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1481-ND®@ 26 .24 .21_ | A-MO-6/4-SR-R 2 
6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1482-ND® 40 35 .32 | A-MO-6/6-SR-R Sp 
8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1483-ND® 53 AT 42 | A-MO-8/8-SR-R 
8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1484-ND@ 89 719 .71_| A-MO-8/8-SRS-R 
Keystone Jacks — RoHS Compliant - 31 — USB Cable, A-B Male 
RJ45 Jack-Jack CATSE AE10093-ND 8.02 7.05 6.32 | A-TA3534-R G 
41} = | = [puas Jack-Jack CATE ‘AE10094-ND 9.37 8.24 7.39 | A-TA3535-R HES 
@ RoHS Compliant 
Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters | Description Part No. 1 10 25 | Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ45 - Molded 
1.0 AE9936-ND® 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010-R AE9961-ND® 5.21. 4.59 4.11] A-MCSP-80010-R 
2.0 AE9937-ND® 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020-R AE9962-ND® 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020-R 
3.0 | CAT 5e, Patch Cable, Gray AE9938-ND® 7.43 6.53 5.85 | A-MCUP-80030-R AE9963-ND® 7.76 6.82 6.11] A-MCSP-80030-R 
5.0 AE9939-ND® 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050-R AE9964-ND® 10.76 946 8.48] A-MCSP-80050-R 
10.0 AE9940-ND® 17.09 15.03 13.47 ) A-MCUP-80100-R AE9965-ND® 20.59 18.10 16.23) A-MCSP-80100-R 
1.0 — _ _ =| — AE1234-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/R 
1.0 AE9941-ND® 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/R-R AE9966-ND® 5.21. 4.59 4.11] A-MCSP-80010/R-R 
2.0 |CAT 5e, Patch Cable, Red = = = = | AE1239-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/R 
2.0 AE9942-ND® 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/R-R AE9967-ND® 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020/R-R 
3.0 AE1219-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/R AE1244-ND 5.12 4.50 4.03} A-MCSP-80030/R 
3.0 AE9943-ND® 7.43 6.53 5.85 | A-MCUP-80030/R-R AE9968-ND® 7.76 6.82 6.11} A-MCSP-80030/R-R 
5.0 AE1224-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/R AE1249-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/R 
5.0 |CAT 5e, Patch Cable, Red AE9944-ND® 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050/R-R AE9969-ND® 10.76 946 8.48} A-MCSP-80050/R-R 
10.0 AE1229-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/R AE1254-ND 12.71 11.17 10.01} A-MCSP-80100/R 
2 10.0 AE9945-ND® 19.73 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/R-R AE9970-ND® 20.59 18.10 16.23) A-MCSP-80100/R-R 
1.0 AE9946-ND® 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/B-R AE9971-ND® 5.21. 4.59 4.11] A-MCSP-80010/B-R 
2.0 AE9947-ND® 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/B-R AE9972-ND® 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020/B-R 
3.0 |CAT 5e, Patch Cable, Blue AE9948-ND® 7.43 6.53 5.85 | A-MCUP-80030/B-R AE9973-ND® 7.76 6.82 6.11] A-MCSP-80030/B-R 
5.0 AE1225-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/B AE1250-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/B 
5.0 AE9949-ND® 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050/B-R AE9974-ND® 10.76 9.46 8.48] A-MCSP-80050/B-R 
10.0 CAT Se, Patch Cable, Blue _ _ ol — | — AE1255-ND 12.71 11.17 10.01} A-MCSP-80100/B 
10.0 ; , AE9950-ND® 19.73 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/B-R AE9975-ND® 20.59 18.10 16.23) A-MCSP-80100/B-R 
1.0 AE9951-ND® 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/Y-R AE9976-ND® 5.21. 4.59 4.11] A-MCSP-80010/Y-R 
2.0 AE9952-ND® 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/Y-R AE9977-ND® 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020/Y-R 
CAT 5e, Patch Cable, Yellow 
3.0 AE9953-ND® 7.43 6.53 5.85 | A-MCUP-80030/Y-R AE9978-ND® 7.76 6.82 6.11] A-MCSP-80030/Y-R 
5.0 = = _ —|— AE1251-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/Y 
5.0 AE9954-ND® 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050/Y-R AE9979-ND® 10.76 9.46 8.48} A-MCSP-80050/Y-R 
10.0 | CAT 5e, Patch Cable, Yellow AE1231-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/Y AE1256-ND 12.71 11.17 10.01} A-MCSP-80100/Y 
10.0 AE9955-ND® 19.73 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/Y-R AE9980-ND® 20.59 18.10 16.23) A-MCSP-80100/Y-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Fig. 33 — USB Cable, B to Open End 


Fig. 34 — USB to PS/2 Adapter 
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ASSMANN_ SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 37 — USB Adapter on Slot Bracket 


Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters | Description Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
1.0 AE1212-ND 205 1.80 1.62 | A-MCUP-80010/6 = = oo Sf 
1.0 AEQ956-ND® 3.96 348 3.12 | A-MCUP-80010/G-R | AE9981-ND@ 5.21 4.59 4.11| A-MCSP-80010/G-R 
2.0 = Set feel gel AE1242-ND 3.99 3.51 3.15| A-MCSP-80020/ Fig. 38 — USB Adapter 
2.0 AEQ957-ND@ 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/6-R | _AE9982-ND@ 6.24 5.49 4.92 A-MCSP-80020/G-R 
42| 3.0 |CATSe, Patch Cable, Green | AE1222-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/6 = fe fo 1+ 47.04 
3.0 AEQ958-ND® 743 6.53 5.85 | A-MCUP-80030/6-R | AE9983-ND@ 7.76 6.82 6.11| A-MCSP-80030/6-R = = 
5.0 AE959-ND@ 10.86 955 8.56 | A-MCUP-80050/G-R | AE9984-ND@ 10.76 9.46 8.48| A-MCSP-80050/6-R re ofl (oe S 
10.0 = et ele AE1257-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/G 
10.0 AE9960-ND® 1973 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/6-R | _AE9985-ND@ 20.59 18.10 16.23| A-MCSP-80100/G-R 
PVC Cable Assembly CAT6, RJ45 - Molded — RoHS Compliant 
05 AE10219-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUG0005-R AE10189-ND 6.57 5.78 5.18| A-MCSSP60005-R 
1.0 AE10224-ND 6.11 537 4.81 | A-MCUG0010-R AE10194-ND 8.02 7.05 6.32| A-MCSSP60010-R 
2.0 AE10229-ND 875 7.69 6.89 | A-MCU60020-R AE10199-ND 11.95 10.50 9.42| A-MCSSP60020-R 
3,9 | CATS, Patch Cable, Gray AE10234-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030-R AE10204-ND 15.48 13.61. 12.20| A-MCSSP60030-R 
5.0 AE10239-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCU6O050-R AE10209-ND 22.04 19.38 17.37| A-MCSSP60050-R 
10.0 AE10244-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUG0100-R AE10214-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100-R Fig. 40 — 
05 AE10217-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUG0005/R-R AE10187-ND 657 5.78 5.18 | A-MCSSPGQ005/R-R Modular Plug 
1.0 AE10222-ND 6.11 537 4.81 | A-MCUS0010/R-R AE10192-ND 8.02 7.05 6.32 A-MCSSP60010/R-R 
2.0 AE10227-ND 875 7.69 6.89 | A-MCUS0020/R-R AE10197-ND 11.95 10.50 9.42] A-MCSSP60020/R-R 
3,0 | CATS, Patch Cable, Red AE10232-ND 11.58 10.18 9.13 | A-MCU6O030/R-R AE10202-ND 15.48 13.61 12.20| A-MCSSP60030/R-R 
5.0 AE10237-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCUSOOSO/R-R AE10207-ND 22.04 19.38 17.37| A-MCSSP6O050/R-R 
10.0 AE10242-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUGO100/R-R AE10212-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100/R-R 
05 AE10215-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUG0005/B-R 7AE10185-ND 657 5.78 5.18| A-MCSSP60005/B-R 
1.0 AE10220-ND 611 537 4.81 | A-MCU60010/8-R AE10190-ND 8.02 7.05 6.32| A-MCSSP60010/8-R - 
20 AE10225-ND 8.75 7.69 6.89 | A-MCUG0020/B-R AE10195-ND 11.95 10.50 9.42] A-MCSSP60020/B-R Fig. 42 — CATS(e) Patch Cable 
43) 3.9 | GATG, Patch Cable, Blue AE10230-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030/B-R AE10200-ND 15.48 13.61 12.20| A-MCSSP60030/8-R 
5.0 AE10235-ND 16.90 1485 13.32 | A-MCU60050/8-R AE10205-ND 22.04 19.38 17.37| A-MCSSP60050/8-R 
10.0 AE10240-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUG0100/B-R AE10210-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100/8-R 
05 AE10218-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUGO005/V-R AE10168-ND 657 5.78 5.18| A-MCSSPG0005/-R 
1.0 AE10223-ND 611 537 4.81 | A-MCUGO010/Y-R AE10193-ND 8.02 7.05 6.32| A-MCSSP60010/Y-R 
2.0 AE10228-ND 875 7.69 6.89 | A-MCU60020/Y-R AE10198-ND 11.95 10.50 9.42| A-MCSSP60020/Y-R 
3.9 | CAT6, Patch Cable, Yellow | — ae1q933-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030/Y-R AE10203-ND 15.48 13.61 12.20| A-MCSSP60030/Y-R 
5.0 ‘AE10238-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCU60050/Y-R AE10208-ND 22.04 19.38 17.37) A-MCSSP60050/Y-R Fig. 43 — CAT6 Patch Cable 
10.0 AE10243-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUGO100/Y-R AE10213-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100/Y-R 
05 AE10216-ND 502 441 3.96 | A-MCUS0005/G-R AE10186-ND 657 5.78 5.18| A-MCSSP60005/G-R 
1.0 AE10221-ND 611 537 4.81 | A-MCUS0010/G-R AE10191-ND 8.02 7.05 6.32| A-MCSSP60010/G-R 
2.0 AE10226-ND 8.75 7.69 6.89 | A-MCU60020/G-R AE10196-ND 11.95 10.50 9.42] A-MCSSP60020/G-R 
3,9 | GATG, Patch Cable, Green AE10231-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030/G-R AE10201-ND 15.48 13.61 12.20| A-MCSSP60030/G-R 
5.0 AE10236-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCUS0050/G-R AE10206-ND 22.04 19.38 17.37| A-MCSSP60050/G-R 
10.0 AE10241-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUG0100/G-R AE10211-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100/G-R 
@ RoHS Compliant 


Cable Testers 


PC Cable Tester, Standalone 


All suitable PC cable can be tested with this 
tester. 


* Checks: connection, pin allocation and shield- 
ing ¢ Pin allocation shown by LEDs: transmit (25), 
receive (36), battery (1), shielding (2), number of 
wires (4) ¢ 4 Buttons: Test, auto/manual, speed, on/ 
off * Automatic and manual test run * Connectors: 
D-Sub-9 M/F, D-Sub-15 M/F, D-Sub-15 HD M/F, 


D-Sub-25 M/F Centronics 36 female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, IEEE 
1394 female, SATA Cable » Power supply by 9V block battery, 9V/150mA external power 


supply optional * Dimensions (W x D x H): 250mm x 130mm x 35mm 


Network Cable Tester 


RJ45, BNC 


* Cable tester for shielded and unshielded CATS 
cable with RJ45 plug as well as for BNC-coax cable 
¢ Test function for cable with RJ45 UTP/STP and 
BNC plug, patch panels and modular wall plates 
¢ Fast test function by auto-scanning °¢ Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 


one RJ45 and one BNC female, remote unit with one RJ45 female »* With remote unit 
for testing of installed cable » LEDs for status display * Operation with 9V block battery 


¢ Includes artificial leather bag 


Technoogy 10 inspire lnnowation 
=a 


AE10092-ND PC Cable Tester, Standalone (ACT-PC-SO) 


AE1206-ND Network Cable Tester (ACT-MN) ...............0.:c0cceee cece e eee ee 


«JAE Mini USB Connectors 


Specifications: * Contact Resistance: 50mQ maximum (initial) * Dielectric Withstanding Voltage: AC 100Vr.m.s per minute «Insulation Resistance: 100MO 
minimum (initial) * Rated Current: 1.0A »* Rated Voltage: AC 30Vr.m.s © Operating Temperature: -20°C ~ 60°C Materials: * Terminal: Copper Alloy « Plating: 
Gold plating over Nickel on contact area, Tin Copper in tail area over nickel * Insulator: Glass filled Nylon Shell: Copper Alloy, Tin plating over Nickel 


$231.46 


Modular Cable Tester RJ45 / RJ11 / RJ12 


* Modular cable tester for cable with RJ45, RJ12 and RJ11 plug » Fast test function by 
auto-scanning ¢ Test: connection, allocation and pairs * Main device with two RJ45 
female; remote unit with one RJ45 female « Installed cable can be tested with remote 
unit ¢ LEDs for status display * Operation with 9V block battery « Includes artificial 
leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester (ACT-MM) ............0.0.00ceeeeeee eens ee ee $82.60 


Premium Network Cable Tester RJ45, BNC 


* Total of 18 LEDs (for each wire and for shielding) show the allocation and give a 
fast, exact test result * Operation with 9V block battery » Test function for cable with 
RJ45/11 UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular wall plates * Includes BNC 
cable adapter for coax cable test * Manual or automatic test run * Tests: connection, 
allocation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 
two RJ45 female, remote unit with one RJ45 female « Installed cable can be tested with 
remote unit * Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester (ACT-LAN).............:0c0ceeeeeeeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeeeeeeenenenenees 


Flat Cable Tester 


¢ Input: IDC50 male, IDC40 male, IDC34 male, IDC26 male, IDC10 male, DB15 male 
and DB9 female * Output: IDC50 male, IDC40 male, IDC34 male, IDC16 male, IDC10 
male, DB25 male and DB25 female * Control Switches: Read, Test, Up and Down 
* Display: Liquid crystal display with backlight * Extension Ports: 2 x 40 pins IDC male 
connectors * Power: 9VDC Battery or 110/220V to 9VDC 150mA 2.50 power jack 
* Size: (L x W x H) 250mm x 134mm x 35mm 


‘(AE10313-ND Flat Cable Tester (ACT-FLAT) 0. cc cccsssaccsacsiaceansaesinide snndieeitiica'ssinawiesiogneaicasaddisaanassaaiee snags 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing JAE 
Fig.| Description Contacts | Part No. 1 25 100 Part No. 700 Part No. 
1 | Type “B” Right Angle i] 670-1190-1-ND 1.23 65 54 | 670-1190-2-ND 323.46 | DX2ROOSHN2E700 
2 | Type “AB” Right Angle 5 670-1523-1-ND 4.18 2.58 2.38 | 670-1523-2-ND 1415.48 | DX3ROO5HN2E700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Hirose Electric Co. Limited has completed the development of the next generation USB Mirco interface. 
The connectors meet all requirements of the USB 2.0 standard. HRS Electric’s established expertise in 
the development and manufacturing of precision high-density connectors were recognized by approval of 
our proposal as a standard interface. Cooperative efforts by all members of USB group were led by HRS 
and culminated in the development of the standard. As compared with Mini-interface, the previous smallest 
standard, Micro, is smaller and thinner and has better electrical and mechanical performance. 

Material: (Plug) « Insulator: Polyamide Type-A: White, Type-B: Black, UL94V-0 * Metal Shell: Stainless steel, 
Nickel plated * Contact: Copper alloy * Contact area: Gold plated over nickel under plating * Termination 


Micro-USB (USB 2.0) Connectors 


Digi@Reel’” 


area: Tin plated over nickel under plating * Lock metal: Stainless steel * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C (Receptacle) « Insulator: LCP Type-B: Black, Type-AB: Gray, UL94V-0 » Contact: Copper alloy, Gold 
plated over nickel under plating * Metal shell: Stainless steel, Tin plated * Operating Temperature: 0°C ~ 
50°C. 

Performance Characteristics: (Plug and Receptacle) * Rated Voltage: AC 30V * Current Capacity: (1) 
Signal line: 1A pin (No. 1 to 5); (2) 2-line for power: 1.8A pin (No. 1 and 5); 0.5A pin (No. 2 to 4) ¢ Insulation 
Resistance: 100MQ minimum at DC 500V « Contact Resistance: 30mQ maximum at 100mA * Withstanding 
Voltage: AC 100V for 1 minute * Durability: 10,000 cycles 


Dimensions in mm 


Digi-Key Tape and Reelt 
Fig. | Description Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 | Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11497-ND - - ZX20-B-5S-UNIT 
2 | Type ‘B’ Plug, Hand-solder Assembly Type H11502-ND - - ZX40-B-5S-UNIT(12) 
3 | Type ‘A’ Plug, Hand-solder Assembly Type H11571-ND _ _ ZX40-A-5S-UNIT 
4 | Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11499-ND = = 2X64-B-5S-UNIT(12) 
5 | Shielding Plate for ZX20 Plug H11496CT-NDt 4,000 81.00/M ZX20-B-SLDC 
6 | Shielding Plate Top for ZX40 Plug, Type B H11500CT-NDt 4,000 108.00/M ZX40-B-SLDA 
7 | Shielding Plate Top for ZX40 Plug, Type A H11572CT-NDt 4,000 92.00/M ZX40-A-SLDA 
8 | Shielding Plate Bottom for ZX40 Plugs H11501CT-NDt 4,000 945.00/M ZX40-SLDB 
8 | Shielding Plate Bottom for ZX40 Plugs H11573CT-NDt 4,000 95.00/M ZX40-SLDB(3.3) 
9 | Shielding Plate for ZX64 Plug H11498CT-NDt 4,000 72.00/M ZX64-B-SLDA 
10 | Shielding Plate for ZX64 Plug H11575CT-NDt 4,000 110.00/M ZX64-B-SLDC 
11 | Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 0.5 Meters H11503-ND _ — ZX40-B-5S-500-STDA 
11 | Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.0 Meters H11489-ND - - ZX40-B-5S-1000-STDA 
11 | Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.5 Meters H11504-ND — =— ZX40-B-5S-1500-STDA 
12 _| Cable Micro ‘A’ to Standard ‘A’, 0.075 Meters H11576-ND - - ZX40-A-5S-75-STDAJ 
13 | Type ‘B’ SMD, Right Angle H11579CT-NDt 2,000 442.00/M ZX62-B-5PA 
14 | Type ‘AB’ SMD Right Angle, Through Hole Shell H11494CT-NDt 2,000 416.00/M ZX62D-AB-5P8 
15 | Type ‘B’ MID Mount H11493CT-NDt 2,000 508.00/M ZX62M-B-5P 
16 | Type ‘AB’ SMD Right Angle H11580CT-NDt 2,000 468.00/M ZX62-AB-5PA 
17_| Micro ‘B’ Reverse Mount SMD H11574CT-NDt 2,000 455.00/M ZX62R-B-5P 


+ 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ¢ Cut Tape 


USB 2.0 Cable Assemblies and Connectors 


Features: * Tested and certified by USB Association approved laboratory the connectors will perform at 
transmission speeds up to 480Mbps. Thin design of the plug assembly and the overmold section allows use 
in small spaces. The plug also incorporates a build-in snap-lock feature, providing tactile verification of the full 
and secure mating of plug and receptacle. Plating is lead-free in order to protect environment. 

Applications: * Personal and mobile computer peripheral equipment, data terminals, digital cameras, MP3 
players, PDA’s, GPS and other devices utilizing standard USB protocols. 

Specifications: ¢ Current Rating: 1A * Voltage Rating: 5VAC * Operating Temperature Range: -30°C ~ 75°C 


Dimensions in mm 


Fig. 1 (SMT) 


Fig. 2 (SMT) 


* Contact Resistance: 50mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Withstanding 
Voltage: No Flashover or insulation break down; 100VAC/one minute. Materials; Receptacles: « Insulator: 
Synthetic resin » Finish Color: Black »* Contacts: Copper alloy * Contact Area: Gold plating * Term- 
ination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Copper alloy « Finish: Tin alloy plating. Materials; Plugs: 
¢ Insulator: Synthetic resin * Finish Color: Black * Contacts: Copper Alloy * Finish Contact Area: Gold plating 
* Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Steel ¢ Finish: Tin alloy plating * Over-mold compound: 
PVC ¢ Finish: Black 


Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type with Positioning Post 
1_| H2959CT-ND 1.18 86 -70 | H2959TR-ND 412.00 UX60-MB-5ST 
Right Angle Receptacle, DIP Metal Shield Type with Positioning Post 
2 | H2960CT-ND 1.18 86 -70 | H2960TR-ND 412.00 UX60-MB-5S8 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type without Positioning Post 
1_| H2961CT-ND 1.18 86 -70 | H2961TR-ND 412.00 UX60A-MB-5ST 
Plug, Cable Mount Type 
3 H2955-ND 1.18 86 70 |i _ UX40-MB-5P. 
H2958-ND 1.18 86 70 |e = UX40A-MB-5P_ 
Length | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
4 | USB Mini-B to Mini-B 500 | H2956-ND 16.71 15.60 14.49 UX40-MB-5PP-500-1002 


FCI 


—), 

The USB interconnect system is designed to combine all personal computing interface ports into one 
connector. This system is plug-and-play, hot pluggable and can handle data rates up to 12Mbps. Specifications: * Meets 
USB Standard * Durability: 1,500 Cycles » Withstanding Voltage: 30RMS «Current Rating: 1A Contact » Low Level Contact 
Resistance: 30m maximum 


USB Interconnect System 


Dimensions in Inches (mm) 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 

1 | Type ‘A’ Single, Right Angle 609-1045-ND 95 48 -41_ | 87520-0010BLF 
2 | Type ‘A’ Single, Up-Right 609-1041-ND 1.06 56 48 | 73725-0110BLF 
3 | Type ‘A’ Dual, Right Angle 609-1040-ND 1.44 78 .67 | 72309-8034BLF 
4 | Type ‘B’ Single, Right Angle 609-1039-ND 1.12 59 -51 | 61729-0010BLF 
5 | USB + Power Receptacle, Right Angle 609-1038-ND 5.65 3.60 3.29 | 55917-501LF 
6 USB + Power Plug, Cable OD= 5.80 mm 609-1042-ND 10.69 7.58 6.97 | 74233-100LF 

USB + Power Plug, Cable OD= 6.60 mm 609-1044-ND 10.69 7.58 6.97 | 74233-102LF 


Fig. 4 0.63 
(16) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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USB Connectors 


*WM17139 


OO 


MINI B MINI AB 


USB Standard Features: 


¢ Broad industry support from computer and telecom leaders ¢ 12 Mbit/sec low-cost data transfer rates 
* Provides PC/telephone integration and digital connectivity * Standard serial port connector for all devices 
* Supports daisy chaining and up to 127 devices * Windows ‘95 Operating Driver support Applications: 
* Desktop and Notebook PCs * Peripherals * Keyboard, Mouse * Telephony, ISDN, PBX’s, Handsets 


USB Connectors: 


Electrical: * Voltage: 30V ¢ Current: Up to 1.5A * Contact Resistance: 30mQ maximum 
Withstanding Voltage: 750VAC «* Insulation Resistance: 1000MQ minimum ¢ Housing: Glass fiber-filled 


polyester, UL94V-0 » Plating: Gold 


USB On-the-Go (OTG) Connectors: 


Micro-USB Connectors: 


¢ Approximately 1/8th the size of standard USB-B connectors 
specifications * Compact and lightweight design meets various portable and mobile equipment needs 
* Operates at speeds up to 480Mbps » Rugged durability up to 5,000 cycles 


¢ Fully compliant with current USB 2.0 


The interconnect solutions for the Molex Micro-USB system include OTG compatible, Micro-B and Micro AB 


* Dielectric 


Video Cameras 


receptacles. Features and Benefits: * Stainless steel shell * Multi-snap shield design Pick and place area 
Applications: * Mobile Phone * MP3 Players ¢ Portable Digital Video Players » Digital Still Cameras ¢ Digital 


Operating 
Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
Fig. | Description Range (°C) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 Type “A” Upright, Right Angle, Gold Flash 0~40 WM17112-ND 2.66 2.35 157 Fe = — | 89485-8000 
Type “A” Upright, Right Angle, 30 micro-inch, Gold 0~ 40 WM17138-ND 2.31 1.85 124 | — = — | 89485-8001 
2 | Type “A” Dual Stacked, Right Angle, White 0~50 WM17130-ND® 2.39 2.11 1414.) — = — | 67298-4090 
3 | Type “A” 4 Stacked, Right Angle, Black 0~40 WM17111-ND 713 6.29 4.20 | — _ — | 67857-0011 
Type “B” Single, Right Angle, Black, Gold Flash 0~50 WM17113-ND® 2.00 1.77 118 [ES = — | 67068-8000 
4 | Type “B” Single, Right Angle, Black, 30 micro-inch, Gold 0~50 WM17123-ND® 2.69 2.37 159 |= = — | 67068-8001 
Type “B” Single, Right Angle, White 0~50 WM17131-ND® 2.30 2.04 1.36 | — _ — | 67068-9000 
5 | Type “B” Vertical with Paired Board Locks and Grounding Pins 0~50 WM18716-ND® 2.23 1.97 1.32 | — = — | 67265-2001 
6A | Type “Mini-B” OTG, Right Angle, PCB Mount 0~50 WM17115-ND. 2.19 1.75 1.17 |e _— — | 54819-0519 
6B | Type “Mini-AB” OTG, Right Angle, 5-Position, PCB Mount 0~50 WM17121-ND® 3.79 3.35 2.23 | _ — | 56579-0519 
7 | Type “A” Single, Right Angle, PCB Mount -20 ~ 85 WM17117-ND® 2.22 1.96 131 eS = — | 48037-0001 
8 | Type “A” Single, Right Angle, SMD -20 ~ 85 WM17118-ND® 2.22 1.96 131 _— — | 48037-1000 
9 | Type “A” Single, Right Angle, SMD, Reverse Type -20 ~ 85 WM17531CT-NDt® NEW! 1.76 1.41 1.18 | WM17531TR-ND@ NEW!| 1,400 | 704.00/M | 47504-0001 
10 | Type “A” Single, Upright Right Angle, PCB Mount -55 ~ 85 WM17136-ND® 2.21 1.95 130 | — = — | 47500-0000 
11. ‘| Type “A” Single, Upright Right Angle, PCB Mount, Reverse Type -55 ~ 85 WM17532-ND@ NEW! 1.87 1.66 1.11 [ES _— — | 48204-0001 
12 Type “Mini-B” USB OTG, Vertical, 5-Position, PCB Mount 0~50 WM17120-ND® 723 6.38 4.26 | — _— — | 500075-0517 
Type “Mini-B” USB OTG, Vertical, 5-Position, PCB Mount 0~50 WM2072-ND® 723 6.39 4.26 | — = — | 500075-1517 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, SMD 0~50 WM17116CT-NDt 1.76 1.41 -94 | WM17116TR-ND 800 563.20 | 54819-0572 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, SMD, SMD Shield 0~50 WM5461CT-NDt@ 1.38 11 -92 | WM5461TR-ND® 500 291.50 | 67503-1020 
143A Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, 
SMD, Through Hole Shield, Short Body 0~50 WM5462CT-NDt@ 1.83 1.47 1.23 | WM5462TR-ND@® 1,000 840.00 | 51387-0578 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, 
SMD, Through Hole Shield -20 ~ 85 WM17139CT-NDt@ 1.05 97 -79 | WM17139TR-ND® 500 307.00 | 47153-1002 
13B | Type “Mini-AB” USB OTG, Right Angle, SMD, with Cover Tape -40 ~ 85 WM17122CT-NDt@ 3.22 2.58 2.15 | WM17122TR-ND® 800 1030.40 | 56579-0576 
14 | Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, SMD, Sink Type -20 ~ 85 WM17140CT-NDt® 81 75 .62 | WM17140TR-ND® 700 332.50 | 48242-0001 
15 | Type “Micro-B” USB, SMD, Bottom Mount -20 ~ 85 WM17141CT-NDt@ 1.14 1.05 -86 | WM17141TR-ND® 2,000 | 668.00/M | 47346-0001 
16 | Type “Micro-B” USB, SMD, Mid Mount -20 ~ 85 WM17142CT-NDt@ 1.29 1.19 -97 | WM17142TR-ND® 1,200 | 754.00/M | 47491-0001 
17 | Type “Micro-AB” USB, SMD, Bottom Mount -20 ~ 85 WM17143CT-NDt® 88 81 .67 | WM17143TR-ND® 1,500 | 514.00/M | 47589-0001 
18 | Type “Micro-AB” USB, SMD, Top Mount -20 ~ 85 WM17144CT-NDt@ 88 81 -67 | WM17144TR-ND® 1,500 | 514.00/M | 47590-0001 


t+ Cut Tape @ RoHS Compliant 


Firewire 1394 I/O Connectors 


Specifications: Headers are offered in high temperature plastic for true SMT processing. Full metal shielding 
design supports ESD protection. Rugged gold plated leaf contacts withstands up to 1500 cycles. 


Fig. 1 — Right Angle Flat 
Header 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 WM17302-ND 4.48 3.95 2.64 53462-0629 
2 WM17303-ND 4.83 4.27 2.85 53460-0629 


Fig. 2 — Right Angle Upright 
Header 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex USB Cable Assemblies and Connectors 


Fig. 1 and Fig. 2: Features: ¢ Fully-shielded and polarized plugs *¢ Friction grip on over-molded body facil- Fig. 3: Features: * Fully compliant with current USB 2.0 specifications Electrical: * Voltage: 30V » Current: 
itates easy mating and unmating Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A »* Contact Resistance: 30mQ_ 1.0A = Insulation Resistance: 100MOQ minimum 

maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Mechani- Fig. 4: Features: * Contact: Copper (Cu) Alloy * Plating Contact: 0.76um (30y”) Gold (Au) »* Color: White 
cal: * Mating Force: 35N maximum * Withdrawal Force: 10N minimum ¢ Durability: 1500 cycles minimum Electrical: Current: 1.0A max. * Voltage: 30V max.  Dielectronic Strength: 500VDC * Insulation Resistance: 100MQ 


*WM17492-ND, WM17493-ND and WM17137-ND 


Dimensions A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. mm Description Part No. 1 10 25 Part No. 
2080 USB Type “A-to-Pigtail” Full-Rated — White WM17104-ND 4.58 3.67 3.06 88728-3400 
u 2080 USB Type “A-to-Pigtail” Sub-Channel — White WM17105-ND 3.22 2.58 2.15 88738-8200 
820 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17133-ND 4.11 3.29 2.74 88732-9000 
820 USB Type “A-to-B” — Black WM17533-ND NEW! 3.02 2.42 2.02 88732-9002 
2 2090 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17103-ND 5.17 4.14 3.45 88732-9200 
2090 USB Type “A-to-B” — Black WM17534-ND NEW! 6.81 5.45 4.54 88732-9202 
5010 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17134-ND 11.78 9.43 7.86 88732-9400 
1000 USB Type “A to Mini-B” — White WM17492-ND 4.25 3.41 2.84 88732-8600 
3 1000 USB Type “A to Mini-B” — Black WM17493-ND 4.25 3.41 2.84 88732-8602 
2000 USB Type “A to Mini-B” — White WM17132-ND 3.71 2.97 2.48 88732-8900 
2000 USB Type “A to Mini-B” — Black WM17137-ND 6.25 5.01 4.17 88732-8902 
1000 USB Type “Mini-A to Mini-B” — White WM17494-ND 4.08 3.27 2.73 88753-8200 
‘i 1800 USB Type “Mini-A to Mini-B” — White WM17135-ND 6.36 5.09 4.24 88753-8500 


Industrial Ethernet Plugs and Jacks, Category 5E and USB 


Category 5E: Specifications: * Contact: Phosphor Bronze (CuSn) » Plating Contact: 1.27um (50u”) Resistance: 20mQ maximum * Insulation Resistance: 500MQ minimum USB: Specifications: ¢ Voltage: 
Gold (Au) * Under Plating: Nickel (Ni) * Housing Material: PA Polyamide (Nylon), PBT Polyester, TPE 30V * Current: 1.0A * Receptacle Housing: PBT, Black * Overmolding: PVC, Black * Contact: Copper Alloy 
Thermo Plastic Elastomer * Color: Black »* Flammability: UL 94V-0 * Durability (mating cycles): 500 cycles ¢ Plating: Contact Area — 0.75um (30u”) Gold (Au) * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Flammability: 
minimum ¢ Current: 1.54 maximum ¢ Voltage: 125V maximum * Withstanding Voltage: 1000VAC * Contact UL94V-O »* Performance: USB 2.0 * Industrial Seal Rating: NEMA 6p and IP67 


Bayonet \ 
Lock 


Snap fit with 
Receptacle 


Cable Length 
A 


Circuits — Cable Length Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Contacts A Inch Description Part No. 1 10 100 Part No. 
8-8 = Receptacle, Panel Mount WM17486-ND 30.22 27.20 24.18 84702-0006-P 
1 8-8 —_ Receptacle, Panel Mount, Fully Potted WM17487-ND. 35.80 32.22 28.64 84702-0008-P 
8-8 _— Receptacle, Panel Mount, PCB WM17491-ND 8.59 7.73 6.87 84702-0005 
2 8-8 = Receptacle, Bulkhead WM17488-ND 35.43 31.89 28.35 84700-0001-P. 
3 8-8 = Plug WM17489-ND 20.46 18.42 16.37 84700-0002-P. 
4 _ _ Universal Dust Cover for Ethernet Receptacle WM17490-ND 9.30 8.37 7.44 84700-0003-P 
5 4 _ Receptacle, Panel Mount, USB B WM17514-ND 11.94 10.75 9.56 84730-0001 
4 = Receptacle, Panel Mount, USB A, PCB WM17495-ND 11.84 10.66 9.47 84729-0009 
6 4 59.06 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17515-ND 25.83 23.25 20.67 84728-1002 
4 118.11 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17516-ND 27.74 24.97 22.19 84728-1003 
7 4 59.06 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable WM17517-ND 24.73 22.26 19.79 84732-0002 
4 118.11 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable WM17518-ND 26.15 23.54 20.92 84732-0004 
8 4 _ Receptacle, Panel Mount, USB A, Pigtail WM17519-ND 12.30 11.07 9.84 84729-0001 
9 4 59.06 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17520-ND 25.83 23.25 20.67 84727-1002 
4 118.11 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17521-ND 27.74 24.97 22.19 84727-1003 
10 4 31.88 USB A Cord Assembly Plug and Receptacle WM17496-ND 13.74 12.37 11.00 84729-0004 
4 81.89 USB A Cord Assembly Plug and Receptacle WM17497-ND 16.32 14.70 13.06 84729-0006 
Crimp Too! for Ethernet Plug, 8='8. cassiccccsicdsssascdsadsasassesassecased bade csescstaseanssecnaseeaceseee WM18998-ND. 47.58 —_ — 64016-0044 
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HAZ USB and Firewire Connectors 


EDAC series 690 USB (Universal Serial Bus) and series 693 (IEEE 1394) connectors are industry-standard data transfer 
devices used to interconnect computers to peripheral devices such as scanners and printers. A wide variety of unique right 
angle vertical that minimizes board space. USB products are compatible with asynchronous and isochronous data transfer 
methods up to 1.2 Mbps and utilize plug and play technology. EDAC manufactures both USB and IEEE 1394 connectors in 
through-hole or SMT board styles as well as molded cable assemblies for USB A, B, mini-USB and IEEE variations. 


Specifications: * USB 1.1 or USB 2.0 available * Minimum Mating Cycles: 1500 per EIA 364-09 « Insulator Housing: UL 
94V-0 thermoplastic * Contact Material: P Bronze (USB), Copper Alloy (1394) * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate 
over nickel * Contact Resistance: 30mQ maximum « Insulation Resistance: 100MO minimum « Current Rating: 1A maximum 
under 30°C * Voltage Rating: 30VAC rms maximum * DW Voltage: 750VAC @ 0 at sea level (USB), DC500 (1394) » Shield 
Housing: Copper alloy * Mate/Unmate: 35/10 Newtons per EIA 364-13 » Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dimension (mm) | Digi-Key Price Each EDAC 
Fig.| Description A B C | Part No. 100 | Part No. 
30y” Gold 
1 Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang.[14.00 6.99 13.10 | 151-1080-ND 8172 ~_-58 | 690-004-621-013 
2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang.|16.00 10.62 12.04] 151-1081-ND 102 91 73 | 690-004-621-023 
3 | Type “A” Single, Vertical Straight | 7.62 15.00 14.50] 151-1082-ND 124 1.10 88|690-004-660-013 
4 | Type “B” Single, Vertical Straight |12.04 16.00 11.30] 151-1083-ND 124 1.10 88 | 690-004-660-023 
5 _| Type “A” Single, Vertical Rt. Angle |14.10 13.15 7.56 | 151-1084-ND 1.33 1.19 95 | 690-004-661-013 
6 Binet 16.96 15.49 13.10|151-1085-ND 1.46 1.30 _—_‘1.04| 690-008-621-013 
Gold Flash 
1 Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang.|14.00 6.99 13.10 | 151-1123-ND 78 69 55 | 690-004-221-013 
2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang.|16.00 10.62 12.04 | 151-1121-ND 93 83 66 | 690-004-221-023 
3 | Type “A” Single, Vertical Straight | 7.62 15.00 14.50 | 151-1114-ND ‘81 72 58 | 690-004-260-013 
5 _| Type “A” Single, Vertical Rt. Angle |14.10 13.15 7.56 | 151-1116-ND 1.24 1.10 _.88 | 690-004-261-013 
6. eee Dual Stacked, 16.96 15.49 13.10] 151-1122-ND 1.15 1.02 —_.82 | 690-008-221-013 
Horizontal Right Angle 
1800.00 USB Cable Assembly 

9 [USB Type “A/Mto USB Type ‘B/M[ — — — |151-1079-ND 266 1.86 1.52] 628-000-943 
7 [IEEE 1394A Single, Horiz. Rt.Ang. ]16.25 870 13.50] 151-1086-ND 155 1.38  1.10| 693-006-620-003 
8 | IEEE 1394A Single, Vert. Rt. Ang. |18.00 13.50 5.30 | 151-1087-ND 152 1.35 1.08 | 693-006-621-003 


Features: * Transfer rates up to 480 Mbps depending on USB version »* Make plug and play connections for such devices as 
keyboards, mice, modems, printers and other USB peripherals * Connects a USB peripheral to a USB Hub or USB port on PC/MAC 
¢ Compatible with USB specifications 1.0, 1.1 and 2.0 


Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Wire (ft.) N.W. | G.W. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Nickel — Black 
1 JAB 28/28 3 9 in Q361-ND 2.52 1.80 1.50 | 3021001-03 
2 | A-miniB 28/28 3 8.3 10.3 Q362-ND 3.30 2.36 1.96 | 3021003-03 
3 | A-Blunt 28/28 3 8.1 10.1 Q363-ND 1.85 1.32 1.10 | 3021005-03 
1 JAB 26/28 6 5.6 71 Q364-ND 3.75 2.68 2.23 | 3021007-06 
2 | A-miniB 26/28 6 5.3 6.8 Q365-ND 4.42 3.16 2.63 | 3021009-06 
3 | A-Blunt 26/28 6 5.2 6.7 Q366-ND 3.14 2.24 1.86 | 3021011-06 
1 JAB 26/28 10 83 9.7 Q367-ND 5.10 3.64 3.03 | 3021013-010 
2 | A-miniB 26/28 10 8 9.4 Q368-ND 5.74 4.10 3.41 | 3021015-010 
3 | A-Blunt 26/28 10 7.9 9.3 Q369-ND 4.51 3.22 2.68 | 3021017-010 
Gold — Black 
1 JAB 24/26 16 6.2 73 Q370-ND 9.13 6.52 5.42 | 3021019-16 
2 | A-miniB 24/26 16 6 7A Q371-ND 9.77 6.98 5.80 | 3021021-16 
3 | A-Blunt 24/26 16 5.9 7 Q372-ND 8.54 6.10 5.07 | 3021023-16 
1 JAB 20/26 16 10 11.2 Q373-ND 9.13 6.52 5.42 | 3021025-16 
2 | A-miniB 20/26 16 9 10.2 Q374-ND 9.77 6.98 5.80 | 3021027-16 
3 | A-Blunt 20/26 16 8.8 10 Q375-ND 8.54 6.10 5.07 | 3021029-16 
Wire Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
DVI Cable Assembl les Fig.| Description (AWG) (ft.) N.W. G.W. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Features: Nickel — Black 
* Tri-shielded with dual Mylar® foil and braid shield reduces interference »* Supports hot plugging of : iT = Eptne oe : ae a ee7e ND ee ince ret et poo 
: : 7 Renae : , : aa +1 - 184 : 4 i , : e 
paises (atu oie acces coment Compatible with flat panel displays, digital CRT | 5 | iai6 gis 28 3 75 8.7 | 0378-ND 19.48 13.92 11.56 | 1321005-03 
2 | 24+1 - 2441 28 3 73 8.5 Q379-ND 16.49 11.78 9.78 | 1321007-03 
2 | 2445 - 2445 28 3 8.1 9.3 Q380-ND 19.58 13.99 11.61 | 1321009-03 
1 | 12+5 - HD15P 28 6 9.2 10.4 Q381-ND 16.88 12.06 10.01 | 1321011-06 
2 |18+1 - 18+1 28 6 8.2 9.4 Q382-ND 18.61 13.30 11.04 | 1321013-06 
2 | 18+5 - 18+5 28 6 11.5 12.7 Q383-ND 25.89 18.50 15.36 | 1321015-06 
2 | 2441 - 2441 28 6 11.3 12.5 Q384-ND 21.65 15.47 12.84 | 1321017-06 
2 | 2445 - 2445 28 6 13.3 14.6 Q385-ND 27.16 19.40 16.11 | 1321019-06 
1 | 12+5 - HD15P 28 10 6.5 75 Q386-ND 23.18 16.56 13.75 | 1321021-10 
2 | 18+1 - 18+1 28 10 5.7 67 Q387-ND 24.30 17.36 14.41 | 1321023-10 
2 |18+5 - 18+5 28 10 8.5 9.6 Q388-ND 34.33 24.52 20.36 | 1321025-10 
2 | 24+1 - 2441 28 10 8.4 9.4 Q389-ND 28.56 20.40 16.94 | 1321027-10 
2 | 2445 - 2445 28 10 10.3 11.5 Q390-ND 37.24 26.60 22.08 | 1321029-10 
Gold — Black 
1 | 12+5 - HD15P 26 16 9.4 10.5 Q391-ND 38.67 27.62 22.93 | 1321031-16 
2 |18+1 - 18+1 26 16 8.2 9.3 Q392-ND 39.73 28.38 23.56 | 1321033-16 
2 |18+5 - 18+5 26 16 10.4 11.5 Q393-ND 54.68 39.06 32.42 | 1321035-16 
2 | 2441 - 2441 26 16 10.1 11.2 Q394-ND 44.27 31.62 26.25 | 1321037-16 
2 [2445 - 2445 26 16 12.2 13.4 Q395-ND 61.63 44.02 36.54 | 1321039-16 


Features: » Broadcast quality digital video, digital audio and inter component control signals all in one compact, high performance 
connection * Three layers of shielding: two 80% + OFC copper braids and one 100% over lapped Mylar® foil provide complete 
immunity to environmental EMI and RFI « Nitrogen-injected dielectric and meticulous construction make this interconnect the 


perfect choice for the most demanding home cinema installations 


Wire | Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description (AWG)|  (ft.) N.W. | G.W. | PartNo. 1 10 100 Part No. 
Nickel — Black 

1 | Type A-TypeA 28 3 75 8.7 Q396-ND 17.98 12.84 10.66 | 1721001-03 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 3 9.1 10.3 Q397-ND 17.98 12.84 10.66 | 1721003-03 
1 | Type A-TypeA 28 6 6.1 7.2 Q398-ND 22.82 16.30 13.53 | 1721005-06 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 6 7 8.1 Q399-ND 22.82 16.30 13.53 | 1721007-06 
1 | Type A-TypeA 28 10 9.4 10.6 Q400-ND 29.26 20.90 17.35 | 1721009-10 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 10 10.5 | 11.7 Q401-ND 29.26 20.90 17.35 | 1721011-10 
1 | Type A-TypeA 26 16 7.3 8.3 Q402-ND 49.22 35.16 29.19 | 1721013-16 
2_| Type A - DVI(18+1) 26 16 78 8.8 Q403-ND 49.22 35.16 29.19 | 1721015-16 
1 | Type A-TypeA 26 30 10.2 | 11.3 Q404-ND 88.26 63.04 52.33 | 1721017-30 
2_| Type A - DVI(18+1) 26 30 10.6 | 11.7 Q405-ND 88.26 63.04 52.33 | 1721019-30 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP .050” (1.27mm) Flat 
Flex Cable Assemblies 


.050 (1.27mm) Flat Flex Cable Materi: Insulation: Flame retardant 
polyester film Performance Charact s: ¢ Current Rating: 1.5 
amperes (30AWG equivalent) * Voltage Rating: 300 volts * Temp- 
erature Rating: -20°C ~ 105°C ¢ Insulation Flammability: Polyester, self- 
extinguishing per UL Flame Test VW-1 * Dielectric Strength: 2500V/MIL 


Solder Tab to Solder Tab 
No. of | Length Digi-Key Pricing 
Contacts] In. (mm) | Part No. 1 10 100 
2 (50.80) | AQAAT-0402E-ND 88 7.18 52.92 
3 (76.20) | AQAAT-0403E-ND 1.02 8.32 61.32 
4 4(101.60)| AQAAT-0404E-ND 1.16 9.46 69.72 
5 (127.00)| AQAAT-0405E-ND 1.30 10.60 78.12 
6 (152.40)| AQAAT-O406E-ND 1.44 11.74 86.52 
8 (203.20)| AQAAT-0408E-ND 1.72 14.02 103.32 
2 (50.80) | AQAAT-0502E-ND 1.04 8.46 62.37 
3 (76.20) | AQAAT-O503E-ND 1.18 9.63 70.98 
5 4(101.60)| AQAAT-O504E-ND 1.33 10.80 79.59 
5 (127.00)| AQAAT-O505E-ND 1.47 11.97 88.20 
6 (152.40)| AQAAT-O506E-ND 1.61 13.14 96.81 
8 (203.20)| AQAAT-O508E-ND 1.90 15.48 114.03 
2 (50.80) | AQAAT-O0602E-ND 1.20 9.75 71.82 
3 (76.20) | AQAAT-O603E-ND 1.34 10.94 980.64 
6 4(101.60)} A9AAT-O604E-ND 1.49 12.14 89.46 
5 (127.00)| AQAAT-O605E-ND 1.64 13.34 98.28 
6 (152.40)| AQAAT-O606E-ND 1.79 14.54 107.10 
8 (203.20)| AQAAT-O608E-ND 2.08 16.93 124.74 
2 (50.80) | AQAAT-0702E-ND 1.35 11.00 81.06 
3 (76.20) | AQAAT-0703E-ND 1.50 12.23 90.09 
7 4(101.60)| A9AAT-0704E-ND 1.65 13.45 99.12 
5 (127.00)| AQAAT-O705E-ND 1.80 14.68 108.15 
6 (152.40)| AQAAT-O706E-ND 1.95 15.90 117.18 
8 (203.20)| AQAAT-O708E-ND 2.25 18.35 135.24 
2 (50.80) | AQAAT-O0802E-ND 1.51 12.28 90.51 
3 (76.20) | AQAAT-O803E-ND 1.66 13.54 99.75 
8 4(101.60)| AQAAT-O804E-ND 1.82 14.79 108.99 
5 (127.00)| AQAAT-O805E-ND 1.97 16.05 118.23 
6 (152.40)| AQAAT-O806E-ND 2.12 17.30 127.47 
8 (203.20)| AQAAT-O808E-ND 2.43 19.81 145.95 
2 (50.80) | AQAAT-1002E-ND 1.82 14.85 109.41 
3 (76.20) | AQAAT-1003E-ND 1.98 16.16 119.07 
10 4(101.60)} AQAAT-1004E-ND 2.15 17.47 128.73 
5 (127.00)| AQAAT-1005E-ND 2.31 18.78 138.39 
6 (152.40)| AQAAT-1006E-ND 2.47 20.09 148.05 
8 (203.20)| AQAAT-1008E-ND 2.79 22.71 167.37 
2 (50.80) | AQAAT-1202E-ND) 2.15 17.47 128.73 
3 (76.20) | AQAAT-1203E-ND 2.32 18.87 139.02 
12 4(101.60)| AQAAT-1204E-ND 2.49 20.26 149.31 
5 (127.00)| AQAAT-1205E-ND 2.66 21.66 159.60 
6 (152.40)| AQAAT-1206E-ND 2.83 23.06 169.89 
8 (203.20)| AQAAT-1208E-ND 3.17 25.85 190.47 
2 (50.80) | AQAAT-1702E-ND 2.97 24.17 178.08 
3 (76.20) | AQAAT-1703E-ND 3.17 25.85 190.47 
17 4(101.60)| AQAAT-1704E-ND 3.38 27.53 202.86 
5 (127.00)| AQAAT-1705E-ND 3.59 29.21 215.25 
6 (152.40)| AQAAT-1706E-ND 3.79 30.89 227.64 
8 (203.20)| AQAAT-1708E-ND 4.21 34.26 252.42 
2 (50.80) | AQAAT-2002E-ND 3.48 28.33 208.74 
3 (76.20) | AQAAT-2003E-ND 3.72 30.27 223.02 
20 4(101.60)| AQAAT-2004E-ND 3.96 32.21 237.30 
5 (127.00)| AQAAT-2005E-ND 4.19 34.14 251.58 
6 (152.40)| AQAAT-2006E-ND 4.43 36.08 265.86 
8 (203.20)| AQAAT-2008E-ND 4.91 39.96 294.42 
2 (50.80) | AQAAT-2202E-ND 3.82 31.12 229.32 
3 (76.20) | AQAAT-2203E-ND 4.08 33.23 244.86 
22 4(101.60)| AQAAT-2204E-ND 4.34 35.34 260.40 
5 (127.00)| AQAAT-2205E-ND 4.60 37.45 275.94 
6 (152.40)| AQAAT-2206E-ND 4.86 39.56 291.48 
8 (203.20)| AQAAT-2208E-ND 5.38 43.78 322.56 
2 (50.80) | AQAAT-2502E-ND 4.36 35.48 261.45 
3 (76.20) | AQAAT-2503E-ND 4.66 37.93 279.51 
25 4(101.60)| AQAAT-2504E-ND 4.96 40.38 297.57 
5 (127.00)| AQAAT-2505E-ND 5.26 42.84 315.63 
6 (152.40)| AQAAT-2506E-ND 5.56 45.29 333.69 
8 (203.20) | AQ9AAT-2508E-ND 6.16 50.19 369.81 


Receptacle Housing to Solder Tab 


/ 


Pin 1 


Housing Contacts — Material and Fi 
plated gold duplex or bright tin-lead overall. 
on mating area. 


hh: Phosphor bronze; 
Duplex plated 30p gold 


No. of | Length Digi-Key Pricing 

\Contacts| In. (mm) | Part No. 1 10 100 

2 (50.80) | AQBAA-0402E-ND 2.65 21.60 159.18 
3 (76.20) | AQBAA-0403E-ND 2.79 22.74 167.58 
4 (101.60) | A9BAA-0404E-ND 2.93 23.88 175.98 
5 (127.00) | AQBAA-0405E-ND 3.07 25.02 184.38 
6 (152.40) | AQBAA-0406E-ND 3.21 26.16 192.78 
8 (203.20) | AQBAA-0408E-ND 3.49 28.44 209.58 


No. of | Length Digi-Key ig No. of | Length Digi-Key Pricing 
Contacts} In.(mm) | Part No. ul 10 100 Contacts! In.(mm) | Part No. 1 10 100 
2 (50.80) | A9BAA-0502E-ND 3.94 32.12 236.67 2 (50.80) | A9CAA-1002E-ND 4.15 33.83 249.27 
3 (76.20) | A9BAA-0503E-ND 4.09 33.29 245.28 hee eA ENS ae Soe pas 
5 | 4 (101.60) Eom 429 (94.46 253.89 10 | 5 (127.00)| ASCAA-1005E-ND 4.64 37.76 278.25 
5 (127.00)| AQBAA-O505E-ND 4.38 35.63 262.50 6 (152.40)| ASCAA-1006E-ND 4.80 39.07 28791 
6 (152.40)| AQBAA-0506E-ND 4.52 36.79 271.11 8 (20320)| ASCAA-1008E-ND 512 41.70 30723 
8 (203.20)| AQBAA-0508E-ND 4.81 39.13 288.33 2 (60.80) | ASCAAND02END 4.74 38.62 284.55 
2 (50.80) | A9BAA-O602E-ND 5.19 42.29 311.64 3 (76.20) | A9CAA-1203E-ND 4.91 40.01 294.84 
3 (76.20) | A9BAA-O603E-ND 5.34 43.49 320.46 12 ete SEND ee ioe ere 
6 | 4 (101.60) Eee 549 (44.69 329.28 6(152.40)| AQCAA-1206E-ND 5.43 44.20 325.71 
5 (127.00)| AQBAA-O605E-ND 5.64 45.89 338.10 8 (208.20)| ASCAA-1208E-ND 577 47.00 34629 
6 (152.40)| AQBAA-O606E-ND 5.78 47.08 346.92 2 (60.80) WROGHEMIROSEINON o.05 7205 530.80 
8 (203.20)| AQBAA-0608E-ND 6.08 49.48 364.56 3 (76.20) | ASCAA-1703E-ND 905 7373 543.27 
2 (50.80) | A9BAA-0702E-ND 3.97 32.29 237.93 17 4 (101.60) | A9CAA-1704E-ND 9.26 75.41 555.66 
3(7620) | AQBAA-O703E-ND 412 3352 246.96 5 (127.00)| AQCAA-1705E-ND 9.47 77.09 568.05 
; ‘ 6 (152.40) | A9CAA-1706E-ND 9.67 78.77 580.44 
7 ee ree - ope shee aes 8 (203.20) | A9CAA-1708E-ND 10.09 82.14 605.22 
6 (152.40)| AQBAA-0706E-ND 4.57 37.19 274.05 ae Rea ee eats es ven pe 
8 (203.20)| AQBAA-0708E-ND 4.87 39.64 292.11 oo [4 (101.60)| ASCAA-2004E-ND 8.12 66.15 487.41 
2 (50.80) | A9BAA-0802E-ND 4.53 36.85 271.53 5 (127.00) | A9CAA-2005E-ND 8.36 68.09 501.69 
3(76.20) | ASBAA-O803E-ND 4.68 3810 280.77 6 (152.40) | A9CAA-2006E-ND 8.60 70.02 515.97 
g | 4(101.60)/ ASBAA-0804E-ND 4.83 39.36 290.01 8 (203.20) PAQSASZOOBENDE 9.08 73.90 544.53 
5 (127.00)| AQBAA-O805E-ND 4.99 40.61 299.25 Steen ee ees ae sa bine 
6 (15210) Ee ieee O14 4187 308.49 pp | 4(101.60)| ASCAA-2204E-ND 11.33 92.23 679.56 
8 (203.20) RSE NCCOCE ND 5.45 44.97 926.97 5 (127.00) | ASCAA-2205E-ND 11.59 94.34 695.10 
2 (60.80) | AQBAA-1002E-ND 5.15 41.90 308.70 6 (152.40) | A9CAA-2206E-ND 11.84 96.44 710.64 
3(76.20) | ASBAA-1003E-ND 531 4321 31836 8 (203.20) | A9CAA-2208E-ND 12.36 100.66 741.72 
jo | 4(101.60)] ASBAA-1004E-ND 5.47 44.52 328.02 2 (50.80) | AQCAA-2502E-ND 11.28 91.86 676.83 
5 (127.00)| AQBAA-1005E-ND 5.63 45.83 337.68 ne Ares oets es se oe 
6 (152.40)| AQBAA-1006E-ND 5.79 47.14 347.34 25 | 5 (427.00) FABGRASEDSEINEM 1218 99.21 731.01 
8 (203.20) RCE RBROcE Noy 6.11 49.76. 366.66 6 (152.40) | AQCAA-2506E-ND 12.48 101.66 749.07 
2 (60.80) | ASBAA-1702E-ND 11.06 90.09 663.81 8 (203.20) | AQCAA-2508E-ND 13.09 106.56 785.19 
3 (76.20) | AQBAA-1703E-ND 11.27 91.77 676.20 
4(101.60)| AQBAA-1704E-ND 11.48 93.45 688.59 F ‘ 
7 | 5(127.00)| AQBAA-1705E-ND 11.68 9513 700.98 Receptacle Housing to Receptacle Housing 
6 (152.40)| AQBAA-1706E-ND 11.89 96.81 713.37 > 
8 (203.20)| AQBAA-1708E-ND 12.30 100.18 738.15 Pin | 
2 (50.80) | ASBAA-2002E-ND 9.28 75.58 556.92 i 
3 (76.20) | AQBAA-2003E-ND 9.52 77.52 571.20 Sian Bwic ai ‘i ‘msceth ‘i 
Y 7 jain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
20 4 (101.60) em 9-76 79.46 585.48 retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 30 gold on mating 
5 (127.00)| AQBAA-2005E-ND 10.00 81.40 599.76 ee: 
6 (152.40)| AQBAA-2006E-ND 10.23 83.33 614.04 
8 (203.20)| AQBAA-2008E-ND 10.71 87.21 642.60 No. of | Length | Digi-Key Pricing 
2 (50.80) | AQBAA-2502E-ND 11.52 93.79 691.11 oni Uns (atu) || Petal: i LOR CO 
3 (76.20) | AQBAA-2503E-ND 11.82 96.24 709.17 2 (50.80) | A9BBA-0402E-ND 4.43 36.05 265.65 
og | 4(101.60)| AQBAA-2504E-ND 12.12 98.70 727.28 3 (76.20) CER oooeog 4.57 37.19 274.05 
5 (127.00)| AQBAA-2505E-ND 12.42 101.15 745.29 4 ne Pen hoe ed Sahat 
6 (152.40)| AQBAA-2506E-ND 12.72 103.60 763.35 ea RSRaNOIGEE H dee able <B0808 
8 (203.20)| AQBAA-2508E-ND 13.32 108.50 799.47 8 (203.20) | ASBBA-O408E-ND 5.27 4289 316.05 
2 (50.80) | A9BBA-0502E-ND 6.85 55.80 411.18 
Receptacle Housing with Latch to Solder Tab 3 (76.20) TAQBEASOSCSE ND 7.00 56.97 419.79 
5 | 4(101.60) | ASBBA-OS04E-ND 7.14 58.14 428.40 
= — y 5 (127.00) | AQBBA-0505E-ND 7.28 59.31 437.01 
Pin 1 6 (152.40) | AQBBA-O506E-ND 7.43 60.48 445.62 
Le 8 (203.20) | AQBBA-0508E-ND 7.71 62.81 462.84 
2 (50.80) | A9BBA-0602E-ND 9.19 74.84 551.46 
Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 3(76.20) | A9BBA-O603E-ND 9.34 76.04 560.28 
plated gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30p gold 4 (101.60) | A9BBA-O604E-ND 9.49 77.24 569.10 
on mating area. 5 (127.00) | A9BBA-O605E-ND 9.63 78.43 577.92 
No.of | Length | DighKey Pricing 6 (152.40) | AQBBA-0606E-ND 9.78 79.63 586.74 
Contacts| In.(mm) | Part No. “a ete) 8 (203.20) | AQBBA-0608E-ND 10.07 82.02 604.38 
2 (50.80) | A9CAA-0402E-ND 20.06 147.84 2 (50.80) | ASBBA-0702E-ND 6.58 53.58 394.80 
3 (76.20) | A9CAA-0403E-ND 21.20 156.24 3 (76.20) | A9BBA-0703E-ND 6.73 54.81 403.83 
4 (101.60) | A9CAA-0404E-ND 22.34 164.64 7 4 (101.60) | A9BBA-0704E-ND 6.88 56.03 412.86 
5 (127.00) | ASCAA-0405E-ND 23.48 173.04 5 (127.00) | AQBBA-0705E-ND 7.03 57.26 421.89 
6 (152.40) | ASCAA-0406E-ND 24.62 181.44 6 (152.40) | ABBA-0706E-ND 7.18 58.48 430.92 
8 (203.20)| ASCAA-0408E-ND 26.90 198.24 8 (203.20) | AQBBA-0708E-ND 7.48 60.93 448.98 
2 (60.80) | ASCAA-0502E-ND 22.34 164.64 2 (50.80) | A9BBA-0802E-ND 7.54 61.39 452.34 
3 (76.20) | ASCAA-0503E-ND 2351 17325 3(76.20) | A9BBA-0803E-ND 7.69 62.64 461.58 
4.(101.60)| A9CAA-0504E-ND 24.68 181.86 g | 4(101.60) | ASBBA-O804E-ND 7.85 63.90 470.82 
5 (127.00) | AQCAA-O505E-ND SRS? 4O0.47: 5 (127.00) | AQBBA-0805E-ND 8.00 65.15 480.06 
6 (152.40) | ASCAA-0506E-ND aoe AGSIOR 6 (152.40) | AQBBA-O806E-ND 8.16 66.41 489.30 
8 (203.20) | ASCAA-0508E-ND Baae 31850 8 (203.20) | AQBBA-0808E-ND 8.46 68.91 507.78 
2 (60.80) | ASCAA-0602E-ND pao datas 2 (50.80) | A9BBA-1002E-ND 8.47 68.94 507.99 
3 (76.20) | ASCAA-0603E-ND 5G. 19096 3(76.20) | A9BBA-1003E-ND 8.63 70.25 517.65 
4 (101.60) | ASCAA-0604E-ND Sr an. 16068 to | 4(101.60)] ASBBA-1004E-ND 8.79 71.56 527.31 
5 (127.00) | ASCAA-0605E-ND 5g .38 “30760 5 (127.00) | AQBBA-1005E-ND 8.95 72.87 536.97 
6 (152.40) (PASOARtORSeenE rrpent est 6 (152.40) | AQBBA-1006E-ND 9.11 74.19 546.63 
8 (203.20) (PASGRRCOSGRE NE Siain. 3068 8 (203.20) | AQBBA-1008E-ND 9.43 76.81 565.95 
2 (50.80) | A9BBA-1702E-ND 19.16 156.04 1149.75 
ras Reena ar ee 3 (76.20) | A9BBA-1703E-ND 19.37 157.72 1162.14 
4 (101.60) RECRNoeeret D 3166. Baa50 47 | 4(101.60)| ASBBA-1704E-ND 19.58 159.40 1174.53 
: : : 5 (127.00) | AQBBA-1705E-ND 19.78 161.08 1186.92 
ean eka eee ee pe 6 (152.40) | ASBBA-1706E-ND 19.99 162.76 1199.31 
(152.40) BOSOCE ; _ 8 (203.20) | ASBBA-1708E-ND 20.40 166.13 1224.09 
8 (203.20) | A9CAA-0808E-ND 36.71 270.48 - 
(Continued) 
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Receptacle Housing to Solder Tab 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


z= Tyco El : AMP .100” (2.54mm) Flat 
yeo'Piectronics Flex Cable Assemblies 


Authorized Distributor 
100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: * Conductors: Un-plated copper per 
QQ-C-502 « Insulation: Flame retardant polyester film Performance Char- 


AMP .050” (1.27mm) Flat Flex 
( . ) acteristics: * Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) * Voltage Rating: 
Cable Assemblies (Cont.) 300 volts * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C « Insulation Resistance: 5000 
; 7 megohms (min.) * Insulation Flammability: Polyester, 
Receptacle Housing to Receptacle Housing self-extinguishing per UL Flame Test VW-1 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 
7145 old duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 
No. of | Length | Digi-Key Pricing Solder Tab to Solder Tab (3.68) > - 9 P 9 exe 
(Contacts| In.(mm) | Part No. 1 10 100 2g (9.53) No. of | Length | Digi-Key Pricing 
2 (50.80) | A9BBA-2002E-ND 15.08 122.81 904.89 ie) Contacts| In. (mm) | Part No. 1 Oe 00 
4101-60) | ASBBA2004END 1558 12668 933.45 Solder Tab pin 376.20) | AQBAG-O2OBEND 2.23 1.18 10308 
20 : : : : = -_ 4(101.60)| A9BAG-0204F-ND 2.35 1912 140.91 
5 (127.00) | A9BBA-2005E-ND 15.80 128.62 947.73 No. of | Length | Digi-Key Pricing 2 427 00} WAOBRGIOSOSEINN 246 20.08 147.84 
6 (152.40) | A9BBA-2006E-ND 16.03 130.56 962.01 Contacts) I Part Ni 1 10. 100 5 (127.00) -0205F- . . 7. 
: ; ; : ontacts| In. (mm) | Part No. 6 (152.40) | A9BAG-O206F-ND 2.58 21.00 154.77 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 16.51 134.43 990.57 2 (50.80) | A9AAT-0202F-ND Raa 6.24 45.99 8 (203.20) | AYBAG-0208F-ND 2.81 22.89 168.63 
2 (50.80) | A9BBA-2502E-ND 18.68 152.13 1120.98 ate} Pepper 8 coe par 2 (50.80) | A9BAG-0302F-ND 2.41 19.64 144.69 
3 (76.20) | A9BBA-2503E-ND 18.98 154.58 1139.04 2 : : ; : : } 3 (76.20) | A9BAG-0303F-ND 2.53 20.63 152.04 
4 (101.60) | ASBBA-2504E-ND 19.29 157.04 1157.10 5 (127.00) Ecco 111 69.03 66.57 3 | 4(101.60)| ASBAG-0304F-ND 2.65 21.60 159.18 
25 | 5 (127.00) | A9BBA-2505E-ND 19.59 159.49 1175.16 6152 AO) Pesce 1-23 (988 73.50 5 (127.00) | ASBAG-0305F-ND 2.78 22.60 166.53 
6 (152.40) | AQBBA-2506E-ND 19.89 161.94 1193.22 8 (208.20) TASER IC2O SNE 1.46 11.86 87.96 6 (152.40) PAQBAG OSEINDE 2.89 23.57 173.67 
8 (203.20) | AQBBA-2508E-ND 20.49 166.84 1220.34 2 (50.80) Peeeaececagnem 1-00 8.18 60.27 § (203.20) |HAGEAGOSUGEANDE 3.14 25.56 188.37 
(208120) z i : . : 3 (76.20) | AQAAT-0303F-ND 1.13 9.18 67.62 2 (60.80) | ASBAG-0402F-ND 269 21.92 161.49 
eee Re S(re20) | ABBAGGIOOEND 262 S204 {0008 
jnowi 26s 20} AQAAT-O306F-ND 149 1214 89.46 4 | ¢ (101-60) eRe 2-94 23.97 176.61 
Receptacle Housing with Latch to oe RORRUSEEEERIA 70 dati tonge 5 (127.00)| A9BAG-O405F-ND 3.07 24.99 184.17 
Receptacle Housing with Latch (203.20) i i : : : 6 (152.40) | A9BAG-O406F-ND 3.20 26.02 191.73 
ee AT eO2E NE 15 eeG 7308 8 (203.20) | A9BAG-0408F-ND 3.45 28.07 206.85 
ase —_ ji pois : ot aa) Pee vos jogs Og 2 (60.80) | ASBAG-0502F-ND 2.96 24.08 177.45 
Pin 1 = 4 15 (42700)| AQAAT-O405F.ND 160 1300 9576 3 (76.20) | A9BAG-0503F-ND 3.09 25.14 185.22 
6 (152.40)| AQAAT-O406F-ND 1.72 14.02 103.32 5 | 4 (101.60) BAQB RCS eUu neg 3.22 26.19 192.99 
8 (203.20) | AQAAT-0408F-ND 1.97 16.07 118.44 5 (127.00) RCE AGOS0SE NER 3.25 27.27 200.97 
; ' : : : : : 6 (152.40) | A9BAG-O506F-ND 3.48 28.33 208.74 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 2 (50.80) | ASAAT-0502F-ND 1.41 11.46 84.42 f a 
C 8 (203.20) | A9BAG-0508F-ND 3.74 30.47 224.49 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 301 gold on mating area. 3 (76.20) | AQAAT-0503F-ND 1.54 12.54 92.40 2 (60.80) | ASBAG-O0G02F-.ND 3.232631 193.83 
4(101.60)| AQAAT-O504F-ND 1.67 13.59 100.17 (50.80) G ; ; ; 
a mr S| 5(127.00)| AQAAT-O505F-ND 1.80 14.65 107.94 8 (76.20) eeeaecormeem S28 27-50 202.65 
No. of | Length Digi-Key Pricing 6 (152.40) AQAAT-0506F-ND 4.93 15.73 115.92 6 4 (101.60) | A9BAG-O0604F-ND 3.52 28.70 211.47 
Contacts| In. (mm) | Part No. 1 10 100 8 (203.20)| AQAAT-O508F-ND 219 1784 131.46 5 (127.00) | A9BAG-O605F-ND 3.67 29.90 220.29 
: - : : 6 (152.40) | A9BAG-O606F-ND 3.82 31.09 229.11 
2 (50.80) | A9CCA-0402E-ND 4.05 32.95 242.76 ao os pats ee ie ieee 8(203.20)| AJBAG-O608F-ND 4.11 33.46 246.54 
3 (76.20) | ACCA-0403E-ND 4.19 34.09 251.16 (76.20) Waele ao Ae - 2 (50.80) | AQBAG-0802E:ND 3.80 30.98 228.27 
4 (101.60)| AQAAT-O604F-ND 1.89 15.42 113.61 (50.80) ; : ; 
4 | 4 (101.60) Ee eeceeg 493 (95.23 250.56 6 | 5(127.00)| AQAAT-O6OSF-ND 2.04 1662 122.43 3 (76.20) | AQBAG-0803F-ND 3.98 32.43 238.98 
5 (127.00)| A9CCA-0405E-ND 4.47 36.37 267.96 8 (152.40)| AQAAT-O606F-ND 219 1781 131.25 g | 4(101.60)| ASBAG-0804F-ND 4.17 33.92 249.90 
6 (152.40)| A9CCA-0406E-ND 4.61 37.51 276.36 8 (203.20)| ASAAT-O608F-ND 248 20.18 148.68 5 (127.00)| A9BAG-O805F-ND 4.34 35.37 260.61 
8 (203.20) | A9CCA-0408E-ND 4.89 39.79 293.16 2 (60.80) | AQAAT-0802F-ND 2.02 16.42 120.96 6 (152.40) | AYBAG-O806F-ND 4.52 36.82 271.32 
317620) | AQAAT-OB03E.ND 219 1787 131.87 8 (203.20) | A9BAG-O808F-ND 4.88 39.76 292.95 
2 (50.80) | ASCCA-0502E-ND 4.45 36.25 267.12 (76.20) : : ‘ 2 (50.80) | AQBAG-OS02-.ND 4.13 33.63 247.60 
3(76.20) | ASCCA-OS03END 460 3742 27573 8 4 (101.60)| AQAAT-0804F-ND 2.37 19.32 142.38 (50.80) G: , . 7. 
(76.20) : : : 5 (127.00)| AQAAT-O805F-ND 2.56 20.81 153.30 3 (76.20) | A9BAG-0903F-ND 4.35 35.45 261.24 
5 | 4(101.60)| ASCCA-0S04E-ND 4.74 38.59 284.34 6 (152.40)| ASAAT-O806F-ND 273 22.26 164.01 9 | 4 (101.60) | ASBAG-0904F-ND 4.58 37.28 274.68 
5 (127.00)| A9CCA-O505E-ND 4.88 39.76 292.95 : 5 5 (127. | zl : . : 
8 (203.20) | AQAAT-O808F-ND 3.09 25.19 185.64 Btiseacr ANS rea Soe a sores 
6 (152.40)| A9CCA-O506E-ND 5.03 40.93 301.56 2 (50.80) | AQAAT-O902F-ND 2.22 18.07. 133.14 : - - : . : 
8 (203.20)| A9CCA-O508E-ND 5.31 43.26 318.78 37820) AQAAT-0903F-ND 2.44 19.86 146.37 Ey =e sz ast sae 
4(101.60)| AQAAT-O904F-ND 2.66 21.69 159.81 ; - z “35 35.45 : 
2 (60.80) eee Rcccegog 4.85 99.50 291.06 9} 5(127.00)| ASAAT-O905F-ND 2.89 23.51 173.25 3 (76.20) | AQBAG-1003F-ND 4.59 37.34 275.10 
3 (76.20) | AJCCA-0603E-ND 5.00 40.70 299.88 6 (152.40)| AQAAT-O906F-ND 3.11 25.34 186.69 10 4 (101.60) | A9BAG-1004F-ND 4.81 39.19 288.75 
g | 4(101.60)| ASCCA-0604E-ND 5.15 41.90 308.70 8 (203.20) | AQAAT-0908F-ND 3.56 28.98 213.57 5 (127.00) | AQBAG-1005F-ND 5.04 41.04 302.40 
5 (127.00)| A9CCA-O605E-ND 5.29 43.09 317.52 2 (50.80) | AQAAT-1002F-ND 2.32 1892 139.44 6 (152.40) | AOBAG-1006F-ND 5.27 42.89 316.05 
6 (152.40) | A9CCA-O606E-ND 5.44 44.29 326.34 3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 2.56 20.81 153.30 8 (203.20) | A9BAG-1008F-ND 5.73 46.63 343.56 
8 (203.20)| A9CCA-0608E-ND 5.73 46.68 343.98 10 4(101.60)| AQAAT-1004F-ND 2.78 22.66 166.95 2 (50.80) | A9BAG-1102F-ND 4.58 37.28 274.68 
5 (127.00)| AQAAT-1005F-ND 3.01 24.51 180.60 3 (76.20) | A9BAG-1103F-ND 4.81 39.19 288.75 
2 (50.80) | ASCCA-0802E-ND 5.66 46.06 339.36 6 (152.40)| AQAAT-1006F-ND 3.24 26.36 194.25 41 | 4(101.60)| AQBAG-1104F-ND 5.04 41.07 302.61 
3 (76.20) | A9CCA-0803E-ND 5.81 47.31 348.60 8 (203.20) | AQAAT-1008F-ND 3.70 30.10 221.76 5 (127.00)| A9BAG-1105F-ND 5.28 42.98 316.68 
8 4(101.60)| A9CCA-0804E-ND 5.96 48.56 357.84 2 (50.80) | AQAAT-1102F-ND 2.43 19.78 145.74 6 (152.40) | AQBAG-1106F-ND 5.51 44.86 330.54 
Se ees Or O82 oer 08 4 (o1.60)| AGAAT-104END 289 2387 17367 "7080 | ASBAGHZOEND 4.05 35.43 261.03 
leet Penta pe ue shee a 31127 00} AQAAT-1105F-ND 313 2548 187.74 Ae AQBAG-1203F-ND 467 37.99 279.93 
: : é : 6 (152.40)| AQAAT-1106F-ND 3.36 27.36 201.60 jo | 4(101.60)| A9BAG-1204F-ND 4.98 40.53 298.62 
2 (50.80) | ASCCA-1002E-ND 6.48 52.78 388.92 8 (203.20) | AQAAT-1108F-ND 3.83 31.15 229.53 5 (127.00)| A9BAG-1205F-ND 5.29 43.09 317.52 
3 (76.20) | ASCCA-1003E-ND 6.64 54.09 398.58 2 (50.80) | AQAAT-1202F-ND 2.77 2254 166.11 6 (152.40) | A9BAG-1206F-ND 5.60 45.63 336.21 
to | 4(101.60)| A8CCA-1004E-ND 6.80 55.40 408.24 3 (76.20) | AQAAT-1203F-ND 3.08 25.08 184.80 8 (203.20) | A9BAG-1208F-ND 6.23 50.73 _ 373.80 
4 (101.60)| AQAAT-1204F-ND 3.40 27.65 203.70 2 (50.80) | AQBAG-1302F-ND 5.29 43.06 317.31 
5 (127.00)| A9CCA-1005E-ND 6.97 56.72 417.90 
ee re PECOMNOCEERION 7.13 5803 42756 12 | 5 (127.00)| AQAAT-1205F-ND 3.71 30.18 222.39 3(76.20) | AQBAG-1303F-ND 5.61 45.66 336.42 
8 (20320) MASEERTOOEERION 745 eoes 4asee 6 (152.40)| AQAAT-1206F-ND 4.02 32.75 241.29 1g |4(101.60)| ASBAG-1304F-ND 5.93 48.25 355.53 
(203.20) : - : ; : 8 (203.20) | AQAAT-1208F-ND 4.65 37.85 278.88 5 (127.00)| A9BAG-1305F-ND 6.24 50.84 374.64 
2 (60.50) eee 7% 5078 4087 376.20) | AQAAT-1303FND 327 2668 196.35 8 (203.20)| ASBAG.1308F.ND 7.20 58.60 431.76 
3 (76.20) | A9CCA-1203E-ND 7.51 61.16 450.66 i R : ; : ; : i : : : 
4(101.60)| A9CCA-1204E-ND 7.68 62.56 460.95 13 | 4(101-60) ACR NIGIOUANER) 3.59 20.24 215.46 2 (50.80) | ABAG-1402F-ND 5.55 45.20 333.06 
12 5(127.00)| ASCCA-1205E-ND 7.85 63.95 471.24 5 (127.00) | A9AAT-1305F-ND 3.91 31.83 234.57 3 (76.20) | A9BAG-1403F-ND 5.88 47.85 352.59 
6 (152.40) WRSSCOSEEIION 03 c5a5 4a1s3 6 (152.40)| AQAAT-1306F-ND 4.23 34.43 253.68 44 | 4(101.60)| AQBAG-1404F-ND 6.20 50.47 371.91 
(152.40) CA- iz . 5.35 5 8 (203.20) | AQAAT-1308F-ND__4.87 39.62 __ 291.90 5 (127.00) | A9BAG-1405F-ND 6.52 53.10 391.23 
8 (203.20) | A9CCA-1208E-ND 8.37 68.14 502.11 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 3.14 25.59 188.58 6 (152.40) | AQBAG-1406F-ND 6.84 55.72 410.55 
3 (76.20) | AQAAT-1403F-ND 3.47 28.22 207.90 8 (203.20) | A9BAG-1408F-ND 7.49 60.99 449.40 
2 (50.80) | ASCCA-1702E-ND 14.73 119.93 883.68 
3 (76.20) | AYCCA-1703E-ND 14.93 121.61 896.07 14 | £ (101.60) Alcea 9.72 30.84 227.22 2 (50.80) | ASBAG-1502F-ND 6.51 52.98 390.39 
4(101.60)| A9CCA-1704E-ND 15.14 123.29 908.46 BO) Peete 411 $3.49 246.75 3 (76.20) | ABAG-1S03F-ND 6.84 55.66 410.13 
17 ; ; : i 6 (152.40) PAS AAIg COCR NDR) 4.43 96.11 266.07 js | 4(101.60)| AQBAG-1504F-ND 7.16 58.34 429.87 
5 (127.00)| A9CCA-1705E-ND 15.35 124.97 920.85 8 (203.20)| AQAAT-1408F-ND 5.08 41.35 304.71 5 (127.00)| ASBAG-1505F-ND 7.49 61.02 449.61 
6 (152.40) | A9CCA-1706E-ND 15.55 126.65 933.24 2 (50.80) | AQAAT-1502F-ND 3.34 27.16 200.13 6 (152.40) | ASBAG-1506F-ND 7.82 63.70 469.35 
8 (203.20) | A9CCA-1708E-ND 15.97 130.02 958.02 3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 3.66 29.84 219.87 8 (203.20) | AQBAG-1508F-ND 8.48 69.06 508.83 
2.(50.80) | ASCCA-2002E-ND 11.82 96.22 708.96 15 Uo CN AeA io} ae 25 550 3s 2 (50.80) BPE Reppecmnog 6.42 52.20 985.95 
3(76.20) | ASCCA-2003E-ND 12.05 9815 723.24 3115040) ABAATABOCEND | 465 S788 270.00 3 (76.20) eee aeeccsmneg 6.76 55.01 405.20 
4(101.60)| ASCCA-2004E-ND 12.29 100.09 737.52 $1268.20) | ABAATASESEND | S31 4828 318 1g | (101-60) Ee greceugeg 7.09 (97.71 425.25 
20 (101.60) Z 5 j ; : (203.20) | ASAAT-1508F- 5: E ST 5 (127.00)| AQBAG-1605F-ND 7.42 60.45 445.41 
5 (127.00)| A9CCA-2005E-ND 12.53 102.03 751.80 2 (50.80) | AQAAT-1602F-ND 3.52 28.67 211.26 6 (152.40)| AQBAG-1606F-ND 7.76 6316 465.36 
6 (152.40) | A9CCA-2006E-ND 12.77 103.97 766.08 3 (76.20) | AQAAT-1603F-ND 3.86 31.41 231.42 8 (203.20) | ASBAG-1608F-ND 8.42 68.60 505.47 
8 (203.20)| A9CCA-2008E-ND 13.24 107.84 794.64 16 Stren ee ee NG ain oie pole 2 (50.80) | ASBAG-1802F-ND 8.09 65.89 485.52 
2 (50.80) | A9CCA-2202E-ND 17.80 144.92 1067.85 6(152.40)| AQAAT-1606F-ND 4.86 39.56 291.48 foe) ee ES Bee ren 
3 (76.20) | A9CCA-2208E-ND 18.06 147.03 1083.39 8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND__5.53 45.00 _ 331.59 18 | 5 (127.00)| A9BAG-1805F-ND 9.79 79.74 587.58 
4 (101.60) | A9CCA-2204E-ND 18.32 149.14 1098.93 2 (50.80) | AQAAT-1802F-ND 4.34 35.37 260.61 6 (152.40) | A9BAG-1806F-ND 10.36 84.36 621.60 
22 3 (76.20) | AQAAT-1803F-ND 4.91 39.99 294.63 see ; : : 
5 (127.00) | A9CCA-2205E-ND 18.57 151.25 1114.47 (76.20) -1803F-| - . . 8 (203.20) | A9BAG-1808F-ND 11.49 93.59 689.64 
4(101.60)| AQAAT-1804F-ND 5.48 44.60 328.65 ( ) 
6 (152.40) | A9CCA-2206E-ND 18.83 153.36 1130.01 18 | 5(127:00)| ASAAT-1805F-ND 6.04 49.22 36267 2 (50.80) | AQBAG-2002F-ND 6.29 6749 497.28 
8 (203.20) | A9CCA-2208E-ND 19.35 157.58 1161.09 6 (152.40)| AQAAT-1806F-ND 661 5384 39669 3 (76.20) | A9BAG-2003F-ND 8.87 72.19 531.93 
2 (50.80) | A9CCA-2502E-ND 18.20 148.20 1092.00 8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND 7.75 63.07 464.73 20 Soro A War tone oe oeese 
3 (76.20) | A9CCA-2503E-ND 18.50 150.65 1110.06 2 (50.80) | ASAAT-2002F-ND 4.73 38.48 283.50 6 (152.40) | A9BAG-2006F-ND 10.60 86.33 636.09 
3 (76.20) | AQAAT-2003F-ND 5.30 43.18 318.15 (152.40) : : : 
5 | 4(101.60)) ASCCA-2504E-ND 18.80 153.10 1128.12 410160) WRGRESOOENIDM Ses 4708 352,60 8 (203.20) | ABAG-2008F-ND 11.76 95.73 705.39 
5 (127.00) eee ecooeaueg 19:10: 155.55 1146.16 20 15 (127.00)| AQAAT-2005F-ND 646 52.58 387.45 A9BAG-CICICICIF-ND = 15p gold or 301 gold on mating area; 
fo]. Bae SHS RATAN TH ras Ei8| | Asanti rao 
(208.20) z i : i: - 8 (209.20) [FASBRTE2008R-NDR) 8.19 66.72 491.61 Call for complete part number and pricing. (Continued) 
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= AMP .100” (2.54mm) Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Receptacle Housing with Latch to 


™ Tyco Electronics — Fiat Flex Cable . Receptacle Housing with Latch 
Authorized Distributor Assemblies (Cont.) Pin 1] £ pat : : 
Receptacle Housing to Receptacle Housing = 7 7 


Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 


(2.54mm) headers. Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
Pin IP 7 retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 
: : No. of | Length | Digi-Key Pricing No. of | Length | Digi-Key Pricing 
Contacts/aina(mnm) i EardiNo; u LO Re100) Contacts| In. (mm) | Part No. 1 10 100 
Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 2 (50.80) | ASCAG-0202F-ND 1.96 15.93 117.39 9 5 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 3 (76.20) | A9CAG-0203F-ND 2.07 16.87 124.32 2 ee) acccceeaed coe ance ybe00 
4 (101.60) | ASCAG-0204F-ND 2.19 17.81 131.25 (76.20) CG-0203F-ND 3.27 26.59 195.93 
= aT 2 4 (101.60) | A9CCG-0204F-ND 3.38 27.53 202.86 
No. of | Length Digi-Key Pricing 5 (127.00) | ASCAG-0205F-ND 2.30 18.75 138.18 2 
Contacts| In.(mm) | Part No. 1 10 100 6 (152.40) | ASCAG-0206F-ND 2.42 19.69 145.11 eiisea0) Aare a4 oo an Aeey 
2 (50.80) | A9BBG-0202F-ND 3.48 28.30 208.53 8 (203.20) | A9CAG-0208F-ND 2.65 21.55 158.76 ; e : 
8 (203.20) | A9CCG-0208F-ND 3.84 31.26 230.37 
3 (76.20) | AIBBG-0203F-ND 3.59 29.21 215.25 2 (50.80) | A9CAG-0302F-ND 2.36 19.21 141.54 2 (60.80) | AICCG-0302F-ND 3.713021 222.60 
2 | 4(101.60)| ASBBG-0204F-ND 3.70 30.15 222.18 3 (76.20) | ASCAG-0303F-ND 2.48 20.18 148.68 3(76.20) | ASCCG-0303F-ND 3.83 31.21 229.95 
5 (127.00) | A9BBG-0205F-ND 3.82 31.09 229.11 4 (101.60) | A9CAG-0304F-ND 2.60 21.18 156.03 A : ; i 
6 (152.40) | AQBBG-0206F-ND 3.93 32.03 236.04 3 | 5 (127.00) | ASCAG-0305F-ND 2.72 22.17 163.38 4 (101.60) TAGE CCOSCTE NEG 9.95 92.18 237.09 
( ) 3 
8 (203.20) | A9BBG-0208F-ND 4.17 33.92 249.90 6 (152.40) | ASCAG-0306F-ND 2.84 23.14 170.52 5 (127.00) FRSC ReecaN Dy 407 33.17 214.44 
2 (50.80) | ASBBG-0302F-ND 3.82 31.09 229.11 8 (203.20) | A9CAG-0308F-ND 3.08 25.11 185.01 6 (152.40) | ASCCG-OS06R-ND | 4.20 34.17 251.79 
3 (76.20) | A9BBG-0303F-ND 3.94 32.06 236.25 2 (50.80) |ASCAG-0402E-.ND 2.74. 22.84 164.64 8 (203.20) | AIJCCG-0308F-ND 4.44 36.14 266.28 
3 | 4 (101.60) | AQBBG-0304F-ND 4.06 33.06 243.60 a PGCACINOSERIGN 287 2337 172.20 2 (50.80) | A9CCG-0402F-ND 4.27 34.74 255.99 
5 (127.00)| A9BBG-O305F-ND 4.18 34.06 250.95 4(101.60)| ASCAG-0404F-ND 300 2440 179.76 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 4.39 35.77 263.55 
6 (152.40) | A9BBG-0306F-ND 4.30 35.03 258.09 4 | 5(42700)| ASCAG-O405F-ND 312 2542 187.32 4 | 4(101.60)| ASCCG-0404F-ND 4.52 36.79 271.11 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.55 37.02 _ 272.79 6 (152.40) | ASCAG-O406F.ND 325 2645 194.88 5 (127.00) | A9CCG-0405F-ND 4.64 37.82 278.67 
2 (60.80) | ASBBG-0402F-ND 4.17 33.94 250.11 8 (203.20) | ASCAG-0408F.ND 350 2850 210.00 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 4.77 38.85 286.23 
3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 4.29 34.97 257.67 a Ot) SEAOEENEN B12 2559 16711 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 5.02 40.90 301.35 
4 (101.60) | A9BBG-0404F-ND 4.42 36.00 265.23 50. -0502F- . 5. 7. 2 (50.80) | A9CCG-0502F-ND 4.83 39.33 289.80 
7 5 (127.00) | A9BBG-0405F-ND 4.55 37.02 272.79 3 (76.20) | ASCAG-0503F-ND 3.25 26.45 194.88 ts Boh A9CCG-0503F-ND 4.96 40.38 297.57 
6 (152.40) | A9BBG-0406F-ND 4.67 38.05 280.35 4 (101.60) | A9CAG-0504F-ND 3.38 27.53 202.86 1 i : fi 
5 4 (101.60) | A9CCG-0504F-ND 5.09 41.44 305.34 
8 (203.20) | AQBBG-0408F-ND 4.92 40.10 295.47 5 (127.00) | A9CAG-O505F-ND 3.51 28.59 210.63 5 5 (127.00) | A9CCG-O505F-ND 5.22 42.52 313.32 
2 (60.80) | AJBBG-0502F-ND 4.50 36.68 270.27 6 (152.40) | ASCAG-0506F-ND 3.64 29.64 218.40 6 (152.40) | A9CCG-O506F-ND 5.35 43.58 321.09 
3 (76.20) | AQBBG-0503F-ND 4.63 37.73 278.04 8 (203.20) FASCRGOS0SENDE 9.90 31.78 234.15 8 (203.20) | AJCCG-0508F-ND 5.61 45.71 336.84 
5 | 4 (101.60)| A9BBG-O504F-ND 4.77 38.82 286.02 2 (50.80) | A9CAG-0602F-ND 3.50 28.53 210.21 2 (60.80) | A9CCG-0602F-ND 5.40 44.00 324.24 
5 (127.00) | A9BBG-O5S05F-ND 4.90 39.87 293.79 3 (76.20) | A9CAG-0603F-ND 3.65 29.73 219.03 3(76.20) | AICCG-0603F-ND 555 45.20 333.06 
6 (152.40) | AQBBG-OSO6F-ND 5.03 40.95 301.77 g | 4(101.60) | ASCAG-0604F-ND 3.80 30.92 227.85 4 (101.60) | A9CCG-0604F-ND 5.70 46.40 341.88 
8 (203.20) | AQBBG-O508F-ND_ 5.29 43.06 _317.31 5 (127.00) | A9CAG-O605F-ND 3.94 32.09 236.46 8 | §(127.00)| ASCCG-0605F-ND 5.85 47.60 350.70 
2 een) eee ENG oer en pence 6 (152.40) | ASCAG-O606F-ND 4.09 33.29 245.28 6 (152.40) | ASCCG-0606F-ND 599 4879 35952 
4(101.60)| A9BBG-0604F-ND 5.16 41.98 309.33 52) es OS es ee 8 (208.20) FASECERUSCERNER 6.29 51.19 877.16 
8 | 5 (127.00) | ASBBG-O605F-ND 5.30 4318 318.15 Seon) No Rone Ree 2 (50.80) | AICCG-0802F-ND 7.95 64.75 477.12 
6 (152.40) | A9BBG-O606F-ND 5.45 44.37 326.97 4(101.60)| A9CAG-0804E-ND 534 4349 32046 3 (76.20) | A9CCG-0803F-ND 8.13 66.21 487.83 
8 (203.20) | A9BBG-O608F-ND 5.74 46.77 344.61 (101.60) Hoole 5. 5 : 4 (101.60) | A9CCG-0804F-ND 8.31 67.66 498.54 
( ) 8 | 5 (127.00) | A9CAG-O805F-ND 5.52 44.97 331.38 8 
2 (50.80) | ASBBG-0802F-ND 5.59 45.54 335.58 (127.00) ; i : : : 5 (127.00) | A9CCG-O805F-ND 8.49 69.14 509.46 
(50:80): 6 (152.40) | A9CAG-0806F-ND 5.70 46.43 342.09 
3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 5.78 47.03 346.50 (152.40) P f : 6 (152.40) | A9CCG-O806F-ND 8.67 70.59 520.17 
g | 4(101.60)] ASBBG-0804F-ND 5.95 48.48 357.21 8 (203.20) PRSGAGICSOEENDE 6.06 49.96 363.72 8 (203.20) | AICCG-0808F-ND 9.03 73.53 541.80 
5 (127.00)| A9BBG-O805F-ND 6.13 49.93 367.92 2 (50.80) | A9CAG-0902F-ND 4.72 38.45 283.29 2 (60.80) | A9CCG-0902F-ND 7.23 58.85 433.65 
6 (152.40) | A9BBG-O806F-ND 6.31 51.41 378.84 3 (76.20) | A9CAG-0903F-ND 4.95 40.27 296.73 3(76.20) | A9CCG-0903F-ND 7.45 60.68 447.09 
8 (203.20) | A9BBG-0808F-ND 6.67 54.32 400.26 g | 4(101.60) | ASCAG-0904F-ND 5.17 42.09 310.17 4 (101.60) | A9CCG-0904F-ND 7.68 6250 46053 
2 (50.80) | ASBBG-0902F-ND 6.04 49.22 362.67 5 (127.00) | A9CAG-0905F-ND 5.39 43.92 323.61 9 | 5(127.00)| A9CCG-0905F-ND 7.90 64.30 473.76 
3 (76.20) | A9BBG-0903F-ND 6.27 51.04 376.11 6 (152.40) | A9CAG-0906F-ND 5.62 45.74 337.05 6 (152.40) | A9CCG-O906F-ND 812 66.12 48720 
5 ati eee os ees 52.87 38958 8 (203.20) | A9CAG-0908F-ND 6.07 49.39 363.93 8 (203.20) | A9CCG-0908F-ND 8.57 _69.77_514.08 
5 (127. ; : te 54: : 2 (50.80) | ASCAG-1002F-ND 5.05 41.15 303.24 2 (50.80) | A9CCG-1002F-ND 7.78 63.38 467.04 
Ae ee eoeE ND oe rer wea 3 (76.20) | A9CAG-1003F-ND 5.28 43.01 316.89 3 (76.20) | AJCCG-1003F-ND 8.01 65.24 480.69 
(203.20) a al 7: : B 4 (101.60) | ASCAG-1004F-ND 5.51 44.89 330.75 4 (101.60) | A9CCG-1004F-ND 8.24 67.12 494.55 
2 (60.80) | ASBBG-1002F-ND 6.38 51.98 383.04 10 10 ( ) 
(50.80) }G-1002F ; 51. ; 5 (127.00) | A9CAG-1005F-ND 5.74 46.74 344.40 5 (127.00) | A9CCG-1005F-ND 847 68.97 508.20 
3 (76.20) | A9BBG-1003F-ND 6.61 53.84 396.69 ( ) 
4(101 60) ASBBG-1004F-ND 684 55.72 41055 ae Rocact eee rot oo pera 6 (152.40) | A9CCG-1006F-ND 8.70 70.82 521.85 
: F : : , ; i \ - ; 52. 5.5 : i 
10 | §(127.00)| ASBBG-1005F-ND 7.07 5757 424.20 ( ) 8 (203.20) | A9CCG-1008F-ND 9.16 74.56 549.36 
6 (152.40) | A9BBG-1006F-ND 7.30 59.42 437.85 2 (50.80) | ASCAG-1102F-ND 6.53 53.21 392.07 2 (50.80) | A9CCG-1102F-ND 10.64 86.64 638.40 
7 3 (76.20) | A9CAG-1103F-ND 6.77 55.09 405.93 3 (76.20) | A9CCG-1103F-ND 10.87 88.52 652.26 
8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND 7.76 63.16 465.36 
= A 4 (101.60) | ASCAG-1104F-ND 7.00 57.00 420.00 4 (101.60) | A9CCG-1104F-ND 11.11 90.43 666.33 
2 (60.80) | ASBBG-1102F-ND 6.73 54.78 403.62 1 ry 
< 4 5 (127.00) | ASCAG-1105F-ND 7.23 58.91 434.07 5 (127.00) | A9CCG-1105F-ND 11.34 92.31 680.19 
3 (76.20) | A9BBG-1103F-ND 6.96 56.69 417.69 
# 4 6 (152.40) | A9CAG-1106F-ND 7.47 60.79 447.93 6 (152.40) | A9CCG-1106F-ND 11.57 94.22 694.26 
4 (101.60) | ASBBG-1104F-ND 7.19 58.57 431.55 
1 5 (127.00)| ASBBG-1105F-ND 7.43 60.48 445.62 8 (203.20) | A9CAG-1108F-ND 7.93 64.58 475.86 8 (203.20) | A9CCG-1108F-ND 12.04 98.01 722.19 
6 (152.40)| A9BBG-1106F-ND 7.66 62.39 459.69 2 (50.80) | A9CAG-1202F-ND 5.93 48.28 355.74 2 (50.80) | A9CCG-1202F-ND 9.09 74.01 545.37 
8 (203.20) | A9BBG-1108F-ND 8.13 66.18 487.62 3 (76.20) | A9CAG-1203F-ND 6.24 50.82 374.43 3 (76.20) | A9CCG-1203F-ND 9.40 76.55 564.06 
2 (50.80) | ASBBG-1202F-ND 5.94 48.34 356.16 to | 4 (101.60) | ASCAG-1204F-ND 6.56 53.38 393.33 jo | 4(101.60)| ASCCG-1204F-ND 9.72 79.12 582.96 
3 (76.20) | A9BBG-1203F-ND 6.25 50.87 374.85 5 (127.00) | A9CAG-1205F-ND 6.87 55.92 412.02 5 (127.00) | A9CCG-1205F-ND 10.03 81.65 601.65 
jo | 4(101.60)| AQBBG-1204F-ND 6.56 53.44 393.75 6 (152.40) | A9CAG-1206F-ND 7.18 58.48 430.92 6 (152.40) | A9CCG-1206F-ND 10.34 84.22 620.55 
5 (127.00)| A9BBG-1205F-ND 6.87 55.97 412.44 8 (203.20) | A9CAG-1208F-ND 7.81 63.58 468.51 8 (203.20) | A9CCG-1208F-ND 10.97 89.32 658.14 
6 (152.40) |PASBBGsIZ0CR:NDI) 7.19 58.54 431.34 2 (60.80) | ASCAG-1302F-ND 7.52 61.22 451.08 2 (50.80) | ASCCG-1302F-ND 12.08 98.35 724.71 
0 80) epee NR _ 63.64 408.98 3 (76.20) | A9CAG-1303F-ND 7.84 63.81 470.19 3 (76.20) | A9CCG-1303F-ND 12.40 100.95 743.82 
; ° - / : . 4 (101.60) | A9CAG-1304F-ND 8.16 66.41 489.30 4 (101.60) | A9CCG-1304F-ND 12.72 103.54 762.93 
acien) Pee ieee bears foe ce 13 | 5 (127.00) | ASCAG-1305F-ND 8.47 69.00 508.41 13 | 5 (127.00) | AYCCG-1305F-ND 13.03 106.13 782.04 
13 / - : ; : . 6 (152.40) | A9CAG-1306F-ND 8.79 71.56 527.31 6 (152.40) | A9CCG-1306F-ND 13.35 108.73 801.15 
ae aoceatecreN a eee oo eaaen 8 (203.20) | A9CAG-1308F-ND 9.43 76.75 565.53 8 (203.20) | A9CCG-1308F-ND 13.99 113.91 839.37 
8 208.203 ‘AQBBG-1308F-ND 953 7761 87183 2 (50.80) | A9CAG-1402F-ND 6.67 54.35 400.47 2 (50.80) | A9CCG-1402F-ND 10.21 83.13 612.57 
2 (60.80) | AQBBG-1402F-ND 7.96 64.84 477.75 3 (76.20) | A9CAG-1403F-ND 7.00 57.00 420.00 3 (76.20) | A9CCG-1403F-ND 10.53 85.76 631.89 
3 (76.20) | ASBBG-1403F-ND 8.28 67.46 497.07 44 | 4 (101.60) | ASCAG-1404F-ND 7.32 59.62 439.32 44 | 4 (101.60) | ASCCG-1404F-ND 10.85 88.38 651.21 
4(101.60)| ASBBG-1404F-ND 861 7008 516.39 5 (127.00) | A9CAG-1405F-ND 7.64 62.24 458.64 5 (127.00) | A9CCG-1405F-ND 11.18 91.03 670.74 
14/5 (127.00)| AQBBG-1405F-ND 893 7273 535.92 6 (152.40) | A9CAG-1406F-ND 7.97 64.87 477.96 6 (152.40) | A9CCG-1406F-ND 11.50 93.65 690.06 
6 (152.40)| ASBBG-1406F-ND 9.25 75.35 555.24 8 (203.20) | A9CAG-1408F-ND 8.61 70.14 516.81 8 (203.20) | A9CCG-1408F-ND 12.15 98.90 728.70 
8 (203.20) | A9BBG-1408F-ND 9.90 80.60 593.88 2 (50.80) | A9CAG-1502F-ND 8.66 70.48 519.33 2 (50.80) | A9CCG-1502F-ND 13.98 113.83 838.74 
2 (60.80) | ASBBG-1502F-ND 9.68 78.80 580.65 3 (76.20) | A9CAG-1503F-ND 8.98 73.16 539.07 3 (76.20) | A9CCG-1503F-ND 14.31 116.51 858.48 
3 (76.20) | A9BBG-1503F-ND 10.01 81.48 600.39 tg | 4(101-60) | ASCAG-1504F-ND 9.31 75.84 558.81 45 | 4 (101.60) | ASCCG-1504F-ND 14.64 119.19 878.22 
tg | 4(101.60)] ASBBG-1504F-ND 10.34 84.16 620.13 5 (127.00) | A9CAG-1505F-ND 9.64 78.52 578.55 5 (127.00) | A9CCG-1505F-ND 14.97 121.87 897.96 
5 (127.00)| A9BBG-1505F-ND 10.66 86.84 639.87 6 (152.40) | A9CAG-1506F-ND 9.97 81.20 598.29 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 15.30 124.55 917.70 
6 (152.40)| A9BBG-1506F-ND 10.99 89.52 659.61 8 (203.20) | A9CAG-1508F-ND 10.63 86.55 637.77 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND 15.95 129.90 957.18 
8 (203.20) RASS eve 166 94.91 629.30 2 (50.80) | AICAG-1602F-ND 7.66 62.39 459.69 2 (60.80) | AYCCG-1602F-ND 11.80 96.10 708.12 
2 (50.80) |(ASBBG-1602F-NDI) 9.32 75.90 559.23 3 (76.20) | A9CAG-1603F-ND 8.00 65.12 479.85 3 (76.20) | AICCG-1603F-ND 12.14 98.84 728.28 
3 (76.20) | A9BBG-1603F-ND 9.65 78.60 579.18 76.20) 
aot 30) AQBBG-1604F-ND 9.99 81.34 599.34 1g | 4(101.60) | ASCAG-1604F-ND 8.33 67.83 499.80 16 store Asoo pes Wea eae. vena 
16 : : ; : : : 5 (127.00) | A9CAG-1605F-ND 8.66 70.54 519.75 5 (127, -1605F- . 28 768. 
5 (127.00) PERE geoeugog 10.32 84.05 619.29 6 (152.40) | ASCAG-1606F-ND 9.00 73.27 539.91 6 (152.40) | A9CCG-1606F-ND 13.14 106.99 788.34 
hee ADEE: 1606E NG 10.66 ae renee 8 (203.20) | A9CAG-1608F-ND 9.67 78.72 580.02 8 (203.20) | AICCG-1608F-ND 13.81 112.43 828.45 
2 (50.80) | AOBBG-1802F-ND 11.84. 96.42 710.43 2 (50.80) | A9CAG-1802F-ND 10.51 85.61 630.84 2 (50.80) | A9CCG-1802F-ND 16.69 135.89 1001.28 
{ ) G 7 3 (76.20) | A9CAG-1803F-ND 11.08 90.23 664.86 3 (76.20) | A9JCCG-1803F-ND 17.26 140.51 1035.30 
3 (76.20) | A9BBG-1803F-ND 12.41 101.03 744.45 
4 (101.60) | A9CAG-1804F-ND 11.65 94.85 698.88 4 (101.60) | A9CCG-1804F-ND 17.82 145.09 1069.11 
4 (101.60) | A9BBG-1804F-ND 12.97 105.65 778.47 18 18 
18 5 (127.00) | A9CAG-1805F-ND 12.22 99.47 732.90 5 (127.00) | A9CCG-1805F-ND 18.39 149.71 1103.13 
5 (127.00)| A9BBG-1805F-ND 13.54 110.27 812.49 
: 6 (152.40) | A9CAG-1806F-ND 12.78 104.08 766.92 6 (152.40) | A9CCG-1806F-ND 18.95 154.33 1137.15 
6 (152.40) | A9BBG-1806F-ND 14.11 114.88 846.51 8 (203.20) | ASCAG-1808F-ND 1392 11332 834.96 8 (203.20) | A9CCG-1808F-ND 20.09 163.56 1205.19 
8 (203.20) | A9BBG-1808F-ND 15.24 124.12 914.55 : E 4 : : : E 2 : : : 
2 (50.80) | ASBBG-2002F-ND 11.85 96.50 711.06 2 (50.80) | A9CAG-2002F-ND 9.86 80.26 591.36 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 14.99 122.07 899.43 
3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 12.43 101.23 745.92 3 (76.20) | A9CAG-2003F-ND 10.44 84.99 626.22 3 (76.20) | A9CCG-2003F-ND 15.57 126.77 934.08 
20 4 (101.60) | A9BBG-2004F-ND 13.01 105.93 780.57 20 4 (101.60) | A9CAG-2004F-ND 11.01 89.69 660.87 20 4 (101.60) | A9CCG-2004F-ND 16.15 131.50 968.94 
5 (127.00) | A9BBG-2005F-ND 13.59 110.64 815.22 5 (127.00) | A9CAG-2005F-ND 11.59 94.39 695.52 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 16.73 136.20 1003.59 
6 (152.40) | ASBBG-2006F-ND 14.16 115.34 849.87 6 (152.40) | AJCAG-2006F-ND 12.17 99.09 730.17 6 (152.40) | A9CCG-2006F-ND 17.30 140.90 1038.24 
8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 15.32 124.77 919.38 8 (203.20) | ASCAG-2008F-ND 13.33 108.53 799.68 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 18.46 150.31 1107.54 
A9BBG-LILIDIDIF-ND = 15 gold; A9BBA-LIDILICIF-ND = 30p gold A9CAG-CIDICIDIF-ND = 15p gold; A9CAA-CICICICIF-ND = 30p gold A9CCG-CIDIDIMIF-ND = 15y gold; A9CCA-CIDICIDIF-ND = 30p gold 
Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Clincher™ 


= Connector System for Flexible Circuitry - 0.100” (2.54 mm) Pitch 


Clincher is a two piece, pin and receptacle connector system with 
features to optimize reliability at the termination and disconnectable 
interface. 


Use 0.100” (2.54mm) Flat Flex Cable 


Features: 


¢“Clincher” Cable termination provides four gas-tight, 
contamination-free contact points to each conductor High 
reliability receptacle design features FCI Mini PV™ dual-metal, 
mating contacts * Contacts are pre-loaded to connector housings 
enabling mass termination to unprepared cable; Fast production 
speed reduces costs. 


Material: 
Housings: Polypropylene UL 94 V-0 Blue 
Electrical Performance: 


* Contact Resistance (LLCR) Main Contacts: 10mQ maximum; 
20mQ maximum after environmental exposure  ¢ Insulation 


Resistance: 5000MQ minimum * Withstanding Voltage: 1000 VAC 
RMS «¢ Current Rating: 2.0 amp continuous per contact 


.050” (1.27mm) 


@Pl@X FE \at Flex Cable 


CORPORATION 


Material: 
* Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 

* Current Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) » Volt- 
age Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
¢ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per 
UL Flame Test VW-1 ° Dielectric Strength: 2500V/MIL 


Typical Electrical Values: 
* Resistance: 1100/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 13.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1130. 


No of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacles 
2 0.100 (2.54) 0.390 (9.91) 609-2158-ND 1.94 1.02 88 65801-002LF 
3 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) 609-2159-ND 1.14 63 53 65801-003LF 
4 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) 609-2160-ND 1.17 65 55 65801-004LF 
5 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) 609-2161-ND 1.33 72 62 65801-005LF 
6 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) 609-2162-ND 1.46 79 68 65801-O06LF 
z 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) 609-2163-ND 1.66 -90 79 65801-007LF 
8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) 609-2164-ND 1.58 86 15 65801-008LF 
9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) 609-2165-ND 1.70 95 83 65801-O09LF 
1 10 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) 609-2166-ND 1.94 1.12 97 65801-010LF 
sy) 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) 609-2167-ND 1.99 1.17 1.02 65801-011LF 
12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-2168-ND 2.02 1.20 1.03 65801-012LF 
13 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) 609-2169-ND 2.46 1.48 1.29 65801-013LF 
14 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) 609-2170-ND 2.23 1.28 1.14 65801-014LF 
15 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) 609-2171-ND 2.69 1.62 1.44 65801-015LF 
16 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2172-ND 2.68 1.61 1.41 65801-016LF 
17 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) 609-2173-ND 3.19 1.96 1.70 65801-017LF 
18 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) 609-2174-ND 3.16 1.96 1.72 65801-018LF 
20 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) 609-2175-ND 3.20 1.97 1.71 65801-020LF 
Receptacle With Latch 
6 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) 609-2194-ND 1.78 94 81 10022753-006LF 
8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) 609-2196-ND 1.86 1.00 86 10022753-008LF 
9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) 609-2197-ND 1.43 79 68 10022753-009LF 
2 12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-2200-ND 2.12 1.18 1.03 10022753-012LF 
14 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) 609-2202-ND 2.17 1.28 1.11 10022753-014LF 
15 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) 609-2203-ND 2.26 1.30 1.16 10022753-015LF 
16 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2204-ND 2.99 1.84 1.60 10022753-016LF 
Pin Connectors 
2 0.100 (2.54) 0.390 (9.91) 609-2176-ND 1.74 97 85 66226-002LF 
3 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) 609-2177-ND 93 A6 .39 66226-003LF 
4 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) 609-2178-ND 1.54 84 73 66226-004LF 
5 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) 609-2179-ND 1.78 1.02 89 66226-005LF 
6 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) 609-2180-ND 2.07 1.15 1.01 66226-006LF 
WE 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) 609-2181-ND 1.99 1.17 1.02 66226-007LF 
8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) 609-2182-ND 1.94 1.15 99 66226-008LF 
9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) 609-2183-ND 2.24 1.29 1.15 66226-009LF 
3 10 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) 609-2184-ND 2.47 1.49 1.30 66226-010LF 
1 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) 609-2185-ND 2.56 1.53 1.37 66226-011LF 
12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-2186-ND 2.68 1.64 1.47 66226-012LF 
13 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) 609-2187-ND 2.87 1.76 1.53 66226-013LF 
14 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) 609-2188-ND 3.10 1.90 1.65 66226-014LF 
15 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) 609-2189-ND 3.24 2.01 1.77 66226-015LF 
16 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2190-ND 3.37 2.08 1.84 66226-016LF 
17 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) 609-2191-ND 3.10 1.90 1.65 66226-017LF 
20 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) 609-2193-ND 4.10 2.55 2.31 66226-020LF 
Tool 
Crimp Tool for Clincher Connectors 609-2214-ND 1600.56 = = HT270 
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-100” (2.54mm) 
Flat Flex Cable 


Material: 
* Conductors: Unplated copper per QQ-C502 
¢ Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 

* Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) 
* Voltage Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C «Insulation Resistance: 5000MQ (minimum) 
* Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing 
per UL Flame Test VW-1 ¢ UL Style 2643 


Typical Electrical Values: 
* Resistance: 550/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 10.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1280 


rot .075 (1.91) 


=| [x.050 (1.27) 


r 
011 


(.28)'* 
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Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
4 -150 (3.81) -250 (6.35) AE04-500-ND 300.00 

5 -200 (5.08) -300 (7.62) AE05-500-ND 307.50 

6 -250 (6.35) 350 (8.89) AE06-500-ND 315.00 

7 -300 (7.62) -400 (10.16) AE07-500-ND 322.50 

8 350 (8.89) -450 (11.43) AE08-500-ND 330.00 
10 -450 (11.43) 550 (13.97) AE10-500-ND 345.00 
12 -550 (13.97) -650 (16.51) AE12-500-ND 367.50 
17 -800 (20.32) -900 (22.86) AE17-500-ND 442.50 
20 -950 (24.13) 1.050 (26.67) AE20-500-ND 510.00 
22 1.050 (26.67) 1.150 (29.21) AE22-500-ND 555.00 
25 1.200 (30.48) 1.300 (33.02) AE25-500-ND 645.00 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
2 -100 (2.54) -300 (7.62) AF02-500-ND 24750 

3 -200 (5.08) -400 (10.16) AF03-500-ND 270.00 

4 -300 (7.62) -500 (12.70) AF04-500-ND 285.00 

5 -400 (10.16) -600 (15.24) AF05-500-ND 292.50 

6 -500 (12.70) -700 (17.78) AFO6-500-ND 315.00 

8 -700 (17.78) -900 (22.86) AF08-500-ND 352.50 

9 -800 (20.32) 1.000 (25.40) AFO9-500-ND 405.00 
10 -900 (22.86) 1.100 (27.94) AF10-500-ND 420.00 
1 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) AF11-500-ND 435.00 
12 1.100 (27.94) 1.300 (33.02) AF12-500-ND 450.00 
13 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) AF13-500-ND 465.00 
14 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) AF14-500-ND 480.00 
15 1.400 (35.56) 1.600 (40.64) AF15-500-ND 495.00 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) AF16-500-ND 540.00 
18 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) AF18-500-ND 622.50 
20 1.900 (48.26) 2.100 (53.34) AF20-500-ND 712.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of desired flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with optimum design layout » Superior 
length, stripped at both ends. The insulation has been stripped from one side mechanical and abrasion resistance 


=rlex only, exposing one surface of the conductors. Conductors have been pre- Cable Characteristics: 
tinned for direct insertion into connectors. * Conductors: Cu., tin/lead plated * Current Rating: 0.5A (0.5mm); 1.50A 


CORPORATION Features: (1mm) »* Voltage Rating: 90 volts » Insulation: polyester »* Temperature 
* Superior Mechanical and Shielding Performance * Meets FCC, CIS PR/VDE Rating: -55°C ~ 105°C « Dielectric Strength: 2500 volts/mil » U.L. Flame 
effectivity requirements for inter connects » High flexibility rating of 10 million Rating: VW-1 © U.L. Styles: 20890 & 20566 


0.5mm Flat Flex Cable 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of| A Digi-Key Pricing Parlex of | A Digi-Key Pricing Parlex of]; A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Part No. Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Part No. Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 22/415 | HFF-22U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05022-76B 10] 55 | HF-10U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05010-1278 
4] 25 HFF-04U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05004-51B 24 | 12.5 HFF-24U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05024-76B 12 | 65 HFF-12U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05012-127B 
5 | 3.0 HFF-05U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05005-51B 26 | 13.5 HFF-26U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05026-76B 13 | 7.0 HFF-13U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05013-127B 
6 | 35 HFF-06U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05006-51B 30 | 15.5 HFF-30U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05030-76B 15| 8 HFF-15U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-127B 
| io | feowang ish Bo mamlires | BU eae 6 ee ee i ae eg ae 
8 | 45 HFF-08U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05008-51B : ~40U-03- ; : : - ; -20U-05+ ; : ; E 
701 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05010-51B 50 | 25.5 HFF-50U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05050-76B 21) 11 HFF-21U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05021-1278 
12| 65 HFF-12U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05012-51B 4” (10.16cm) Flat Flex Cable a ie HS ra tas aoe a eae 
13 | 7.0 HFF-13U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05013-51B 4] 25 HFF-04U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05004-1028 26 | 135 HFF-26U-05-ND 495 41.25 30250 | 05026-1278 
15 | 8.0 HFF-15U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05015-51B 5 | 3.0 HFF-05U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-1028 30 1155 HFF-30U-05-ND 495412530250 | 05030-1278 
18 | 8.5 HFF-18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05018-51B 6 | 35 HFF-06U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-1028 | | 35 iae |  upE36u-oS-ND Mae: 4] 55 409 694 GRDSEIDTE 
20| 10.5 | HFF-20U-02-ND 3.74 31.13 228.25 | 05020-51B 7 | 40 | HFF-07U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05007-1028 | | 4 | oo.8 |  uFR-A0ULO5-ND wae? 4798 apo .ap'| ORDd0:1078 
21| 11 | HFE-21U-02-ND 3.74 31.13 22825 | o5021-518 | |_s | 45 | Hr-08U-04-ND 4.05 33.75 24750 | 05008-1028| | 3) | see | persouODND 492 4108 aooe0 | Ososp-ore 
22| 41.5 | — HFF-22U-02-ND 3.74 31.13 228.25 | 05022-51B 10] 55 HFF=10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05010-1028 : euiiavodeml Flat FISCIGHBIA. 
24| 125 | — HFF-24U-02-ND 3.78 31.50 231.00 | 05024-51B 12| 6.5 HFF-12U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05012-1028 {15.24cm} Fiat Flex Cable 
26| 13.5 | HFF-26U-02-ND 3.74 31.13 228.25 | 05026-518 | | 13| 7.0 | HFF-13U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05013-1028 | | 4 | 25 | HFF-O4U-O6-ND = 4.95 41.25 302.50 | 05004-1528 
30/155 | HFE-30U-02ND 3.83 37.88 233.75 | 0030-518 | | 15| 80 | HFF-15U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05015-1028 | | 5 | 30 | HFF-OSU-O6-ND = 4.95 41.25 302.50 | 05005-1528 
36| 185 | HFF-36U-02-ND 3.87 32.25 236.50 | 05036-51B | | 18| 85 | HFF-18U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05018-1028 | | © | 35 | HFF-OGU-O6-ND = 4.95 41.25 302.50 | 05006-1528 
40 20.5 | HFF-40U-02-ND 3.92 92.63 239.25 ) 05040-518 | [20] 10.5 | HFF-20U-04-ND 4.28 35.63 267.25 | 05020-1028 | | 7 | $0 | [FE OTUR6N 85 Oe nt ene toe 
50] 25.5 | HFF-50U-02-ND 4.05 33.75 247.50 | 05050-518 | | 21] 11 | HFF-21U-04-ND 4.28. 35.63 261.25 | 05021-1028 | [8 | 48 + _HFROBL AGH _4.05 nn ae te 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 22 | 11.5 HFF-22U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05022-102B 42 65 HFF-12U-06-ND 495 41.25 302.50 05012-1528 
4) 25 HIFE-04U-03-ND 405 33.75 24750 | 05004-76B 24| 12.5 | — HFF-24U-04-ND 4.37 36.38 266.75 | 05024-1028 | 43] 79 |  ure13uoe-ND Mae: Ai 5e.a0080: ORD TaAESR 
26 | 13.5 | _HFF-26U-04-ND 4.37 36.38 266.75 | 05026-1028 
5 | 3.0 | — HFF-O5U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-76B : : E d 15| 8.0 | HFF-15U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-1528 
30 | 15.5 | HFF-30U-04-ND 4.50 37.50 275.00 | 05030-1028 
6 | 35 HFF-O6U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-76B ; : ‘ : 18 | 85 | _HFF-18U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05018-1528 
7| 4.0 | HFF-07U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05007-768 | | 36/185 | HFF-36U-04-ND = 4.64 38.63 283.26 | 05036-1028 | 9-495} HFF-20U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05020-1528 
3 | 45 HFF-08U-03-ND 405 3375 24750 | 05008-76B 40 | 20.5 | — HFF-40U-04-ND 473 39.38 288.75 | 05040-1028 | 54 | 44 Pear itn os 4138. 300.50 | O8OH1AEDB 
10) 55 | HF-10U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05010-76B 50 | 25.5 | _HFF-SOU-O4-ND __4.95 _41.25 302.50 | 05050-1028 | | 55/445 | HFF-29U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05022-1528 
12| 65 HFF-12U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05012-76B 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 24} 125 | HFF-24U-06-ND 518 43.13 316.25 | 05024-1528 
13| 7.0 |  HFF-13U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05013-76B 4] 25 HFF-04U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05004-1278 | | 26| 13.5 | _ HFF-26U-06-ND 518 43.13 316.25 | 05026-1528 
15| 8.0 |  HFF-15U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05015-76B 5 | 3.0 | HFF-05U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05005-1278 | | 30] 155 |  HFF-30U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 05030-1528 
18| 8.5 HFF-18U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05018-76B 6 | 35 HFF-O6U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05006-1278 | 36] 185 |  HFF-36U-06-ND 5.54 46.13 338.25 | 05036-1528 
20 | 10.5 | _ HFF-20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05020-76B 7 | 4.0 | HFF-07U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05007-1278 | 40 | 20.5 |  HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 05040-1528 
a| i HFF-21U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05021-76B 8 | 45 HFF-08U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05008-1278 | | 50 | 25.5 | _ HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 05050-1528 
1mm Flat Flex Cable 
No.| Dim. No.| Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Part No. Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |  HFOSU-02-ND 2.25 1875 137.50 ]10005-51B 5 | 615]  HFOSU-05-ND 2.93 2438 178.75 | 10005-1278 5 | 6.15 |  HFOSU-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10005-2548 
6 | 7.15 | — HFO6U-02-ND 2.25 1875 137.50 |10006-51B 6 | 7.15 |  HFOGU-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10006-1278 6 | 7.15 | — HFOBU-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10006-2548 
7 | 8.15 | — HFO7U-02-ND 2.25 1875 137.50 |10007-51B 7 | 815 | — HFO7U-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10007-1278 7 | 8.15 | — HFO7U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10007-2548 
8 | 9.15 |  HFO8U-02-ND 2.48 20.63 151.25 |10008-51B 8 | 9.15 | — HFO8U-05-ND 3.15 26.25 192.50 | 10008-1278 8 | 9.15 | HFO8U-10-ND 4.28 35.63 261.25 | 10008-2548 
40 | 11.15; HF10U-02-ND 2.70 22.50 165.00 | 10010-51B 40 |11.15| _ HF10U-05-ND 3.38 28.13 206.25 |10010-1278 | | 10 [11.15| _HF1OU-10-ND 4.50 37.50 275.00 | 10010-2548 
1213.15} HF12U-02-ND 2.93 24.38 178.75 |10012-51B 12 [ 13.15] HF12U-05-ND 3.60 30.00 220.00 [10012-1278 | [12 |13.15|  HF12U-10-ND 4.73 39.38 288.75 |10012-254B 
14| 15.15]  HF14U-02-ND 3.15 26.25 192.50 |10014-51B 44 | 15.15] — HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 [10014-1278 | | 14|15.15|  HF14U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10014-2548 
15| 16.15]  HF15U-02-ND 3.15 26.25 192.50 |10015-51B 15| 16.15]  HF15U-05-ND 3.83 31.88 233.75 [10015-1278 | | 15 |16.15| HF15U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10015-2548 
16| 17.15]  HF16U-02-ND 3.38 28.13 206.25 |10016-51B 16 | 17.15]  HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 |10016-1278 | | 16|17.15| HF16U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10016-2548 
17 | 18.15] HF17U-02-ND 3.38 28.13 206.25 |10017-51B 47 | 18.15| __HF17U-05-ND 4.05 33.75 247.50 |10017-127B | | 17|1815| HF17U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10017-2548 
18] 19.15}  HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 |10018-51B 18 [19.15] HF18U-05-ND 4.28 35.63 261.25 |10018-127B | | 18|19.15|  HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 | 10018-2548 
20 | 21.15] — HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 |10020-51B 20 | 21.15] — HF20U-05-ND 4.50 37.50 275.00 | 10020-1278 | | 20|21.15|  HF20U-10-ND 5.63 46.88 343.75 | 10020-2548 
22|23.15|  HF22U-02-ND 4.05 33.75 247.50 |10022-51B 22 | 23.15|  HF22U-05-ND 4.73 39.38 288.75 |10022-127B | | 22|2315| HF22U-10-ND 5.85 48.75 37.50 | 10022-2548 
24 | 25.15|  HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 |10024-51B 24 | 25.15| — HF24U-05-ND 4.95 41.25 302.50 |10024-1278 | | 24|25.15|  HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 | 10024-2548 
26 | 27.15| _HF26U-02-ND 4.50 37.50 275.00 | 10026-51B 26 | 27.15| _HF26U-05-ND 518 43.13 316.25 [10026-1278 | | 26 |27.15| _HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 | 10026-2548 
28 | 29.15| _ HF28U-02-ND 4.73 39.38 288.75 |10028-51B 28 |29.15| _ HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 |10028-127B | | 28|29.15|  HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 | 10028-2548 
30 | 31.15] HF30U-02-ND 4.95 41.25 302.50 |10030-51B 30 | 31.15] _ HF30U-05-ND 5.63 46.88 343.75 [10030-1278 | | 30|31.15| _HF30U-10-ND 6.75 56.25 412.50 | 10030-2548 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |  HFO5U-03-ND 2.48 20.63 151.25 ]10005-76B 5 | 615 |  HFOSU-06-ND 3.15 26.25 192.50 ]10005-1528 5 | 6.15 |  HFOSU-12-ND 450 37.50 275.00 ]10005-305B 
6 | 7.15| —HFOBU-03-ND 2.48 20.63 151.25 | 10006-76B 6 | 7.15 |  HFOGU-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10006-1528 6 | 7.15 | — HFO6U-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10006-3058 
7 | 815 | — HFO7U-03-ND 2.48 20.63 151.25 | 10007-76B 7 | 8.15 | HFO7U-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10007-1528 7 | 8.15 |  HFO7U-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10007-3058 
8 | 9.15 | HFO8U-03-ND 2.70 22.50 165.00 | 10008-76B 8 | 9.15 |  HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 | 10008-1528 8 | 9.15 | HFO8U-12-ND 473 39.38 288.75 | 10008-3058 
10 | 11.15] HF10U-03-ND 2.93 24.38 178.75 |10010-76B 40 | 11.15| _HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 | 10010-1528 | | 10 |11.15|  HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 | 10010-3058 
1213.15} HF12U-03-ND 3.15 26.25 192.50 |10012-76B 12/1315] _ HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 [10012-1528 | | 12|13.15|  HF12U-12-ND 5.18 43.13 316.25 | 10012-3058 
14| 15.15]  HF14U-03-ND 3.38 28.13 206.25 |10014-76B 1415.15] — HF14U-06-ND 4.05 33.75 247.50 | 10014-1528 | | 14| 15.15]  HF14U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10014-3058 
15 | 16.15]  HF15U-03-ND 3.38 28.13 206.25 | 10015-76B 15|1615|  HF15U-06-ND 4.05 33.75 247.50 |10015-152B | | 15 |16.15|  HF15U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10015-3058 
16| 17.15]  HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10016-76B 16 |17.15|  HF16U-06-ND 4.28 35.63 261.25 |10016-152B | | 16 |17.15|  HF16U-12-ND 5.63 46.88 343.75 | 10016-3058 
17 | 18.15| _HF17U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10017-76B 17 | 18.15|___HF17U-06-ND 4.28 35.63 261.25 | 10017-1528 | | 17|1815| HF17U-12-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-3058 
18] 19.15}  HF18U-03-ND 3.83 31.88 233.75 |10018-76B 1819.15]  HF18U-06-ND 4.50 37.50 275.00 [10018-1528 | | 18|19.15|  HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 | 10018-3058 
20 | 21.15]  HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 10020-76B 20 |21.15|  HF20U-06-ND 4.73 39.38 288.75 |10020-1528 | | 20|21.15|  HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 | 10020-3058 
22 | 23.15| — HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 | 10022-76B 22|23.15|  HF22U-06-ND 4.95 41.25 302.50 |10022-1528 | | 22|2315| HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 | 10022-3058 
24 | 25.15| — HF24U-03-ND 450 37.50 275.00 | 10024-76B 24 |25.15|  HF24U-06-ND 518 43.13 316.25 [10024-1528 | | 24|25.15|  HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 | 10024-3058 
26 | 27.15| _HF26U-03-ND 4.73 39.38 288.75 | 10026-76B 26 | 27.15| __HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 10026-1528 | | 26 |27.15| _HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 | 10026-3058 
28 | 29.15]  HF28U-03-ND 4.95 41.25 302.50 | 10028-76B 28 | 29.15] _ HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 [10028-1528 | | 28|29.15|  HF28U-12-ND 6.98 58.13 426.25 | 10028-3058 
30 | 31.15] _HF30U-03-ND 5.18 43.13 316.25 |10030-76B 30 |31.15| _ HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 10030-1528 | | 30|31.15|  HF30U-12-ND 7.20 60.00 440.00 | 10030-3058 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Flat Flex Cable 18” (45.72cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15]  HFOSU-04-ND 2.70 22.50 165.00 ]10005-1028 5 | 6.15 |  HFO5U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10005-2038 5 | 6.15]  HFOSU-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10005-4578 
6 | 7.15 | — HFOBU-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10006-1028 6 | 7.15 | — HFO6U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10006-2038 6 | 7.15 |  HFOBU-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10006-457B 
7 | 8.15 | — HFO7U-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10007-1028 7 | 815 | — HFO7U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10007-2038 7 | 815 |  HFO7U-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10007-457B 
8 | 9.15 | —HFO8U-04-ND 293 24.38 178.75 |10008-102B 8 | 915 | — HFO8U-08-ND 3.83 31.88 233.75 | 10008-2038 8 | 9.15 |  HFO8U-18-ND 6.08 50.63 371.25 | 10008-4578 
10 | 11.15; HF10U-04-ND 3.15 26.25 192.50 [10010-1028 | | 10|41.15| _HF10U-08-ND 4.05 33.75 247.50 [10010-2038 | | 10 |11.15| HF10U-18-ND 6.30 52.50 385.00 | 10010-4578 
1213.15} HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 [10012-1028 | | 12) 13.15] _HF12U-08-ND 4.28 35.63 261.25 [10012-2038 | | 1213.15} HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 | 10012-457B 
14| 15.15]  HF14U-04-ND 3.60 30.00 220.00 |10014-1028 | | 14/ 15.15] — HF14U-08-ND 4.50 37.50 275.00 |10014-203B | | 14| 15.15]  HF14U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10014-4578 
15| 16.15]  HF15U-04-ND 3.60 30.00 220.00 |10015-1028 | | 15/1615)  HF15U-08-ND 4.50 37.50 275.00 | 10015-2038 | | 15|16.15|  HF15U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10015-4578 
16| 17.15]  HF16U-04-ND 3.83 31.88 233.75 |10016-1028 | | 16] 17.15|  HF16U-08-ND 4.73 39.38 288.75 |10016-2038 | | 16|17.15| HF16U-18-ND 6.98 58.13 426.25 | 10016-4578 
17 | 18.15| _HF17U-04-ND 3.83 31.88 233.75 |10017-1028 | | 17|18.15| _HF17U-08-ND 4.73 39.38 288.75 |10017-2038 | | 17 [18.15] HF17U-18-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-3058 
18] 19.15} HF18U-04-ND 4.05 33.75 247.50 [10018-1028 | | 18/19.15|  HF18U-08-ND 4.95 41.25 302.50 |10018-2038 | | 18/1915} HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 |10018-457B 
20 | 21.15] — HF20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 |10020-1028 | | 20) 21.15]  HF20U-08-ND 518 43.13 316.25 |10020-2038 | | 2021.15] — HF20U-18-ND 7.43 61.88 453.75 | 10020-4578 
22 | 23.15|  HF22U-04-ND 4.50 37.50 275.00 |10022-1028 | | 22 | 23.15|  HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 | 10022-2038 | | 2223.15] HF22U-18-ND 7.65 63.75 467.50 | 10022-4578 
24 | 2515|  HF24U-04-ND 4.73 39.38 288.75 |10024-1028 | | 24/2515]  HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 [10024-2038 | | 24|25.15|  HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 | 10024-4578 
26 | 27.15| _HF26U-04-ND 4.95 41.25 302.50 |10026-1028 | | 26 | 27.15| _HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 |10026-2038 | | 26 | 27.15|  HF26U-18-ND 8.10 67.50 495.00 | 10026-4578 
28 | 29.15] _ HF28U-04-ND 5.18 43.13 316.25 [10028-1028 | | 28|29.15| HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 [10028-2038 | | 28/2915}  HF28U-18-ND 8.33 69.38 508.75 | 10028-4578 
30 | 31.15| _HF30U-04-ND 5.40 45.00 330.00 |10030-1028 | | 30|31.15| _ HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 |10030-2038 | | 30 [31.15] HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 | 10030-4578 
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FLZ Series 0.5mm FFC/FPC Connectors AWE 


This extremely small 0.5mm (.020”) pitch connector with a height of only 2.0mm (.079”) above the PCB surface allows normal or reverse configurations; the FFC/FPC is positioned with its mating surfaces facing upward for the normal 
interconnection in extremely small spaces and is an example of JST’s leading edge technology. Features: * Zero insertion configured connector, while the reverse configuration requires that the FFC/FPC be positioned with its mating surfaces 
force mechanism increases wear resistance and extends the connector’s mating life * Heat resistant design suitable for facing down giving the engineer greater freedom in designing the circuitry. Specifications: * Current Rating: 0.54 AC/DC 
surface mounting to allow for reflow soldering In-line surface mount tails for easy inspection * Two types of connections: _* Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Withstanding Voltage: 200V AC/minute 


Tape & Reelt 
Dimensions - (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 2,000 Part No. 
Normal Type 

6 25 8.9 455-1960-1-ND 7.82 65.14 260.55 432.52/M O6FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
7 3.0 9.4 455-1962-1-ND 8.08 67.36 269.43 447.26/M 07FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
8 3.5 9.9 455-1964-1-ND 8.36 69.64 278.57 462.43/M 08FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
9 4.0 10.4 455-1966-1-ND 9.68 80.63 322.53 535.40/M O9FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
12 55 11.9 455-1968-1-ND 10.56 88.04 352.16 584.59/M 12FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 

1 14 65 12.9 455-1970-1-ND 10.98 91.50 366.00 607.56/M 14FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
16 75 13.9 455-1972-1-ND 11.83 98.60 394.40 654.71/M 16FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
20 95 15.9 455-1974-1-ND 12.43 103.58 414.33 687.79/M 20FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
24 11.5 17.9 455-1977-1-ND 14.32 119.34 477.37 792.44/M 24FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
26 12.5 18.9 455-1979-1-ND 14.87 123.91 495.65 822.78/M 26FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
27 13.0 19.4 455-1981-1-ND 15.13 126.07 504.29 837.12/M 27FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
28 13.5 19.9 455-1983-1-ND 15.23 126.95 507.78 842.92/M 28FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
33 16.0 22.4 455-1986-1-ND 16.68 138.96 555.84 922.70/M 33FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 

Reverse Type 

6 25 8.9 455-1959-1-ND 7.78 64.83 259.32 430.47/M O6FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
7 3.0 9.4 455-1961-1-ND 7.98 66.49 265.94 441.46/M 07FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
8 3.5 9.9 455-1963-1-ND 8.31 69.21 276.84 459.56/M 08FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
9 4.0 10.4 455-1965-1-ND 9.64 80.30 321.18 533.16/M O9FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
12 5.5 11.9 455-1967-1-ND 10.50 87.49 349.94 580.90/M 12FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
14 65 12.9 455-1969-1-ND 10.93 91.07 364.27 604.69/M 14FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 

2 16 75 13.9 455-1971-1-ND 11.61 96.79 387.16 642.69/M 16FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
20 95 15.9 455-1973-1-ND 12.28 102.33 409.30 679.44/M 20FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
22 10.5 16.9 455-1975-1-ND 12.94 107.86 431.45 716.21/M 22FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
24 11.5 17.9 455-1976-1-ND 14.26 118.79 475.17 788,78/M 24FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
26 12.5 18.9 455-1978-1-ND 14.79 123.23 492.93 818.27/M 26FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
27 13.0 19.4 455-1980-1-ND 15.05 125.39 501.57 832.61/M 27FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
28 13.5 19.9 455-1982-1-ND 15.16 126.32 505.28 838.77/M 28FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
30 14.5 20.9 455-1984-1-ND 16.06 133.85 535.41 888.78/M 30FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 

Inner-Lock Reverse Type 

3 34 16.5 23.6 455-1987-1-ND 18.23 151.88 607.51 1008.47/M 34FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) 

40 19.5 26.6 455-1988-1-ND 20.09 167.44 669.75 1111.79/M 40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


FMN Series 1.0mm FFC/FPC Connectors WG 


Features: * Height: 3.0mm (.118”) side-entry type; 5.1mm (.201”) top-entry type * There are no slides or levers to operate have heat-resistant housings so solder reflow is possible. They also have solder tabs for extra strength. Specifications: 
on the reduced insertion force connector. It requires 1/2 the insertion force of JST’s conventional FFC connector, but * Current Rating: 0.5A DC * Voltage Rating: 50V DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable PC Board Thickness: 
retains stable contact performance when subjected to environmental and mechanical stresses. *SMT type connectors 1.6mm (.063) 


Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt JST 
Fig. | cuits A B Cc Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 
Top Entry — Single Row 
4 3.0 6.0 5.0 455-2194-1-ND 3.53 29.41 117.65 | 1,000 195.30 | 04FIMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
8 70 10.0 9.0 455-1925-1-ND 477 39.79 159.15 | 1,000 264.19 | O8FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
10 90 12.0 11.0 455-1930-1-ND 5.33 44.41 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
1A | 12 11.0 140 13.0 455-1935-1-ND 6.04 50.33 201.32 | 1,000 334.19 | 12FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
18 17.0 200 19.0 455-1946-1-ND 7.87 65.61 262.43 | 1,000 435.63 |_18FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
22 21.0 24.0 23.0 455-1952-1-ND 9.53 79.40 317.59 | 1,000 527.20 | 22FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
30 29.0 32.0 31.0 455-1957-1-ND 11.92 99.35 397.39 _| 1,000 659.67 | 30FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
Top Entry — Single Row (Reverse) 
ip | 12 90 12.0 11.0 455-1931-1-ND 5.33 44.41 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMTR-A-TB(LF)(SN) 
18 17.0 200 19.0 455-1947-1-ND 7.87 65.61 262.43 | 1,000 435.63 | 18FMN-BMTR-A-TB(LF)(SN) 
Top Entry — Staggered 
4 3.0 6.0 5.0 455-1918-1-ND 3.53 29.41 117.65 | 1,000 195.30 | 04FIMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
5 4.0 7.0 6.0 455-1920-1-ND 3.81 31.75 127.00 | 1,000 210.82 | OSFMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
6 5.0 8.0 7.0 455-1922-1-ND 4.08 34.03 136.11 | 1,000 225.94 | O6FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
8 70 100 90 455-1926-1-ND 477 39.79 159.15 | 1,000 264.19 | O8FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
9 80 11.0 10.0 455-1928-1-ND 5.05 42.07 168.26 | 1,000 279.31 | OOFMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
1c | 10 90 12.0 11.0 455-1932-1-ND 5.33 44.41 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
13 120 150 14.0 455-1938-1-ND 6.28 52.36 209.42 | 1,000 347.64 | 13FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
14 13.0 160 15.0 455-1940-1-ND 6.53 54.38 217.51 | 1,000 361.07 | 14FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
15 140 170 16.0 455-1943-1-ND 6.88 57.34 229.36 | 1,000 380.74 | 15FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
20 19.0 22.0 21.0 455-1949-1-ND 8.66 72.16 288.65__| 1,000 479.16 | 20FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
25 24.0 27.0 26.0 455-1954-1-ND 10.03 83.55 334.18 | 1,000 554.74 | 25FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
40 39.0 42.0 41.0 455-1958-1-ND 14.57 121.41 485.63 | 1,000 806.15 | 40FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
Top Entry — Staggered (Reverse) 
10 90 12.0 11.0 455-1933-1-ND 5.33 44.41 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
12 11.0 140 13.0 455-1936-1-ND 6.04 50.33 201.32 | 1,000 334.19 | 12FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
ip | 14 13.0 160 15.0 455-1941-1-ND 6.53 54.38 217.51 | 1,000 361.07 | 14FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
16 15.0 180 17.0 455-1944-1-ND 7.31 60.93 243.73 | 2,000 | 404.59/M | 16FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
18 17.0 200 19.0 455-1948-1-ND 7.87 65.61 262.43 | 2,000 | 435.64/M | 18FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
20 19.0 220 21.0 455-1950-1-ND 8.66 72.16 288.65 | 1,000 479.16 | 20FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
Side Entry 
4 3.0 7.0 5.0 455-1919-1-ND 3.53 29.41 117.65 | 2,000 | 195.30/M | O4FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
5 4.0 8.0 6.0 455-1921-1-ND 3.81 31.75 127.00 | 2,000 | 210.82/M | O5FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
6 5.0 9.0 7.0 455-1923-1-ND 4.08 34.03 136.11 | 2,000 | 225.95/M | O6FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
7 60 100 80 455-1924-1-ND 4.36 36.37 145.47 | 2,000 | 241.48/M | 07FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
8 7.0 110 9.0 455-1927-1-ND 477 39.79 159.15 | 2,000 | 264.19/M | O8FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
9 80 12.0 10.0 455-1929-1-ND 5.05 42.07 168.26 | 2,000 | 279.31/M | O9FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
10 90 13.0 11.0 455-1934-1-ND 5.33 44.41 177.62 | 2,000 | 294.85/M | 10FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
2 12 11.0 150 13.0 455-1937-1-ND 6.04 50.33 201.32 | 2,000 | 334.19/M | 12FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
13 120 160 14.0 455-1939-1-ND 6.28 52.36 209.42 | 2,000 | 347.64/M | 13FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
14 13.0 17.0 15.0 455-1942-1-ND 6.53 54.38 217.51 | 2,000 | 361.07/M | 14FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
16 15.0 190 17.0 455-1945-1-ND 7.31 60.93 243.73 | 2,000 | 404.59/M | 16FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
20 19.0 23.0 21.0 455-1951-1-ND 8.66 72.16 288.65 | 2,000 | 479.16/M | 20FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
24 23.0 27.0 25.0 455-1953-1-ND 10.25 85.39 341.54 | 2,000 | 566.96/M | 24FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
26 25.0 29.0 27.0 455-1955-1-ND 10.81 90.06 360.23 | 2,000 | 597.98/M | 26FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
28 27.0 31.0 29.0 455-1956-1-ND 11.42 95.16 380.64 _| 2,000 | 631.86/M | 28FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


High Density FFC/FPC Connectors 


FH29 Series (0.2mm Pitch) Dim. Cut Tape Tape & Reelt 
No. of} A | Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Features: ¢ Space saving 0.2mm of contact spacing FPC connectors Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 250 2,500 Part No. 
* Easy mounting in double-sided lead design: 0.4mm mounting lead 11.8 | HFQ31CT-ND 241 1.85 148 1.23] 944.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(51) 
pitch * FPC alignment mechanism enables high connection reliability 31_| 41.8 | HFO531CT-NDte 2.86 2.20 1.76 _1.47| 1122.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(05) 
* Suitable for FPC with mating area thickness of 0.2mm * The flip-lock 12.4 | HFQ33CT-ND 2.50 1.93 1.54 = 1.28 — | FH23-33S-0.3SHAW(51) 
(one-touch rotating system) Zero Insertion Force (ZIF) structure allows 33 | 12.4 | HFOS33CT-NDt© 3.09 2.38 «1.90 _1.58| 1211.00/M | FH23-33S-0.3SHAW(05) 
easy and reliable FPC connection a 14.2 | HFQ39CT-ND 276 213 1.70 1.42] 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(51) 
Applications: + Mobile phones, LCDs, Digital video cameras (DVC), 39 | 44.2 | HFO539CT-NDt© 3.02 2.34 1.88 1.51 | 1326.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(05) 
Digital cameras (DSC), Portable terminals (PDA), Camera modules, 16.0 | HFQ45CT-ND 3.06 2.35 1.88 1.57 — | FH23-45S-0.3SHAW(51) 
Portable equipment 45 | 16.0 | HFOS45CT-NDt© 3.31 2572.06 1.66 | _1454.00/M | FH23-45S-0.3SHAW(05) 
Specifications: * Current Rating: 0.25A » Operating Temperature: , 17.8 | HFQ51CT-ND 3.02 234 1.88 1.51] 1326.00/M | FH23-51S-0.3SHAW(52) 
-55°C ~ 85°C 51 | 47.8 | HFO551CT-NDte 3.15 243 1.94 1.62| _ 1237.00/M | FH23-51S-0.3SHAW(06) 
20.8 | HFQ61CT-ND 3.34. 259 207 1.67 — | FH23-61S-0.3SHAW(51) 
Dim. Cut Tape Tape & Reelt 81 | 20.8 | HFOS61CT-NDte 4.09 318 254 2.05] 1798.00/M | FH23-61S-0.3SHAW(05) 
No. of A Digi-Key Price Each Pricing Hirose Lead Type Termination 
Pos. (mm) _| PartNo. 1 25 (100 5,000 Part No. 15 [_7_| HFO615CT-NDT® 2.08 1.60 1.28 1.07] —854.00/M | FH23-15S-0.3SHW(05) 
34 8.62 | HFDO34CT-ND 386 3.00 240 1663.00/M | FH29-34S-0.2SHW(05) a7 | 78 | HFati7cT-ND 1.92 148 148 98]  752.00/M | FH23-17S-0.3SHW(51) 
40 9.82 | HFDO40CT-ND 400 341 2.49 — | FH29-408-0.2SHW(05) 78 | HOH 7Cr DTS TREE CCR EA LR ESET 
44 10.62 | HFDO44CT-ND 409 318 254 1763.00/M | FH29-44S-0.2SHW(05) a | a3 HEOPetCE NDT At 1'60 ioe 107 sl psolenasvieny 
50 11.82) HFDOSOCT-ND 458 3.56 = 2.85 1975.00/M | FH29-50S-0.2SHW/(05) 10.0 | HFQ125CT-ND 221 1.70 «1.36 1.13] 867.00/M | FH23-25S-0.3SHW(51) 
70 15.82 | HFDO7OCT-ND 490 381 3.05 2113.00/M | FH29-70S-0.2SHW(05) 25 | 10.0 | HFQ425CT-NDt© 267 2.05 —1.64__1.37| 1046.00/M | FH23-25S-0.3SHW(05) 
i Panes 10.6 | HFQ127CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17]  893.00/M | FH23-27S-0.3SHW(51) 
80 oca| eeonty SAG) | S90) BAB |= 2218. COM. | Fete 80S 0-2 HW (05) 27_| 40.6 | HFo427cT-NOt© 273 210 1.68 _1.40| _1071.00/M | FH23-27S-0.3SHW(05) 
90 19.82 | HFDOSOCT-ND 5.57 4.32 3.46 — | FH29-908-0.2SHW(05) 31_| 11.8 | HFQ131CT-ND 2411.85 148 1.23|  944.00/M | FH23-31S-0.3SHW(51) 
120 25.82 | HFD120CT-ND 690 536 4.29 2975.00/M | FH29-120S-0.2SHW(05) gg | 124 | HFQt33cT-ND 2.50. 1.93 1.54 1.28] 982.00/M | FH23-33S-0.3SHW(51) 
z 3 12.4 | HFQ433CT-NDte 3.09 2.38 1.90 _1.58| 1211.00/M | FH23-33S-0.3SHW(05) 
For-Tape ‘and Reelipart number, change-C1-ND to. TR-ND: 14.2 | HFQ139CT-ND 276 213 1.70 1.42] 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHW(51) 
39 | 44.2 | HFO439CT-NDt© 3.02 2.34 1.88 1.51 | 1326.00/M | FH23-39S-0.3SHW(05) 
— 45_| 16 | HFO645CT-NDte 3.31 257 2.06 1.66 1454.00/M | FH23-45S-0.3SHW(05) 
FH16, FH16H, FHi6M DigiReel” 51_| 17.8 | HFOG5S1CT-NDt® 3.15 243 194 1.62| 1237.00/M | FH23-51S-0.3SHW(06) 
and FH16P Series 61 | 20.8 | HFO461CT-NDt} 4.09 3.18 2.54 2.05| 1798.00/M | FH23-61S-0.3SHW(05) 
+ Gold Plating RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


(0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch) 


Features: The FH16 Series is a fine pitch, Zero Insertion Force (ZIF), 
right angle, bottom contact connector compatible with Flat Flex Cables 
(FFC) or flexible printed circuits (FPC) with a pitch of 0.3mm, 0.4mm 
and 0.5mm. A recommended thickness of 0.295mm for single-sided 
or 0.306mm for double-sided. The flip-lock (one-touch rotating type) 


Features: * Contact spacing (pitch) 0.8mm 


FH18 Series (0.3mm Pitch) Flex Connectors Low Profile 
¢ Flexible Printed Circuits (FPC) with contact 


® 
Digi@Reel 
spacing of 0.3mm are used with increased 


Za 
KCTUATOR 


ZIF structure secures the FFC/FPC connection with a single and light 
force. This design helps simplify assembly and repair work. When 
locking the FFC/FPC, the audible click will assure of a steady FFC/ 
FPC connection resulting in improved customer service. Embossed 
tape packaging allows for automatic placement onto the PCB. 


Applications: * Notebook computers, printers, PDAs, digital cameras 
and other compact devices for interconnecting the main circuit board 


frequency (These connectors occupy less board space and are 
lighter than comparable connectors with contacts spaced at 0.5mm) 
Applications: « Consumer electronics, portable equipment, cameras, 
PDAs and other devices where board space and component 
packaging requires ultra small interconnection. 

Specifications: * Current Rating: 0.15A »* Temperature Range: 
-40°C ~ 70°C * Voltage Rating: 30VAC 


wih be LC, FOP Plea Dp) HOD or ter eves ran a ~ 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C «Insulation | Pitch 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm tin-lead plated , , . (Lead is included) 
Resistance: 500MQ minimum » Contact Resistance: 150mQ maximum Current 
(including FFC/FPC conductor resistance) Rating O.15A | 0.3A | 0.44 Dimensions | Cut Tape Tape & Reelf | 
Materials: « Insulators: Polyamide and LCP - Beige, PPS - Deep | Voltage 30 50 60 noe A (om) B pie Key 1 ps rae 250 Pacing Hirose 
Brown; UL94V-0 * Contacts: Phosphor Bronze - Solder plating Rating | VAC | VAC | VAC 176 4.8 | HFMI7CT-ND 7.69 1.30 1.04 87) 663.00/M | FH18-175-0.3SHW 
- 7 | 76 4.8 |HEMI17CT-ND@ 1.89 1.45 116 97| _740.00/M | FH18-178-0.3SHW(55) 
Contact | Dim. | Cut Tape Tape & Reel$| > | 88 6.0 | HFM2ICT-ND 172 133 1.06 88 676.00/M | FH18-21S-0.3SHW 
No.of} Pitch | A | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 88 6.0 |HFMI21CT-ND@ 1.98 153 1.22 1.02| _778.00/M | FH18-21S-0.3SHW(55) 
Pos. | (mm) | (mm) | Part No. 1 10-100 1,000 _| Part No. o5 | 10.0 7.2 | HFM25CT-ND 192 148 1.18 98}  752.00/M | FH18-25S-0.3SHW 
60 | 03 | o19 | HePO6OCT-ND 6.06 502 377 2717.00 | FH16-60S-0.3SHW 10.0 7.2 |HFM125CT-ND@® = 2.21 1.70 1.36 1.13] —_867.00/M | FH18-25S-0.3SHW(55) 
; ‘9 | HEPIGOCT-NDTt® —6.47_—«5.36_—-4.02 2899.00_| FH16-60S-0.3SHW(05) 27 [106 7.8 [HFMI27CT-ND® 2.24 1.73 1.38 1.15[ _880.00/M | FH18-27S-0.3SHW(55) 
so | 03 | 27.9 | HEPO8oCT-ND 6.82 5.64 4.23 3055.00 | FH16-80S-0.3SHW go | 142 11.4 | HEMSOCT-ND 221 170 136 1.13 — | FH18-398-0.3SHW 
‘3 | HEP180CT-NDTt® 6.60 5.59 4.20 3239.00_| FH16-80S-0.3SHW(05) 14.2 11.4 |HFM139CT-ND®@® 2.67 2.05 1.64 1.37| _ 1046.00/M | FH18-39S-0.3SHW(55) 
co | 03 | 309 | HFPOQOCT-ND 7.22 5.98 4.49 ~—3237.00 | FH16-G0S-0.3SHW sy ) 178 15.0 [HFMBICTND 250 1.93 154 128 — | FHT8-515-0.3SHW 
: : pi Noi 102 a4 AAs 448.00 FH116-908-0.3SHW(05) 17.8 15.0 |HFM151CT-ND@ 3.09 2.38 1.90 1.58] —_1211.00/M | FH18-51S-0.3SHW(55) 
50 0.5 29.4 | epy 50CT-NDt} 603 500 375 9704.00 FH16H-50S-0.5SHW(05) @ ROHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
96 | 04 | az5 | HFPOS6CT-ND 7.08 5.86 4.40 3172.00 | FHT6M-96S-0.4SHW 
: | HEPI96CT-NDT® 7.25 6.14__—«4.61 3557.00_| FH16M-96S-0.4SHW(05) ‘ ‘ 
ee | os | geo | HePOG4CT-ND 5.97 495 3.71 2678.00 | FHI6P-64S-0.5SHW FH26 Series (0.3mm Pitch) Flexible Digi Reel’ 
: -O | HEPI64CT-NDT® 6.61. 5.48 4.11 2964.00 | FH16P-64S-0.5SHW(05) Printed Circuit ZIF Connectors 
t Gold Plating RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


FH23 Series (0.3mm Pitch) Flexible 
Printed Circuit Connectors 


Features: ¢ Provided with a flexible printed circuit (FPC) temporary 
hold mechanism, thus preventing the shift of the FPC and connector 
after FPC insertion * Only slight force is required to lock the flip-lock 
(one-touch rotating system) Low Insertion Force (LIF) structure 

Applications: * Mobile phones, LCD, digital video camera (DVC), 


Features: * Space saving design: connector height is 1.0mm and the depth 
of the mounting area is 3.2mm «° Flip lock actuator allows easy insertion of 


FPC ¢ Metal FPC insertion guide makes it easy to insert FPC 


Applications: * Mobile phone, LCD application, digital video camera, digital 


camera, PDA, camera module, compact electronic equipment 


Specifications: * Current Rating: 0.2A * Voltage Rating: 30VAC * Oper- 


ating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Materials: ¢ Insulator: Polyamide, LCP, black, UL94V-0 » Actuator PA, dark 
brown, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold plated » Metal fitting: 


Phosphor bronze, tin plated (lead free) 


digital cameras (DSC), portable terminals (PDA), camera modules, Prsct pi are sci Fane) Tepe & Reelt nn 
portable equipment lo. o igi-Key rice Eac! ricing irose 
EN ee aeee cS idntion mene scars ea ND a ma 6 EC 0.3SHW(05) 
* Operatin emperature: -55°C ~ 85°C * Insulation Resistance: . 2 - : B oo 
BONO Baan ps 1OQOVDG. * Contact Hasisance: 100mO maximum 15 | 6.0 | HFOQ315CT-ND 228 175 140 1.17]  875.00/M | FH26-15S-0.3SHW(05) 
: : 17 | 6.6 | HFO317CT-ND 241 185 148 1.23  925.00/M | FH26-17S-0.3SHW(05) 
@ 90VAC/one minute (Including FPC/FFC conductor resistance) 04 78 | HFO321CT-ND 254 1195 156 130 975.00/M | FH26-218-0.3SHW(05) 
ee Rene ee ee 23 | 84 | HFO323CT-ND 263 203 1.62 1.35 | 1013.00/M_| FH26-238-0.3SHW(05) 
Pr eae 25 | 9.0 | HFQ325CT-ND 270 2.08 1.66 1.38] 1038.00/M | FH26-25S-0.3SHW(05) 
- 27 | 9.6 | HFQ327CT-ND 276 213 1.70 1.42 1063.00/M | FH26-27S-0.3SHW(05) 
eat ae Pate jeuttans panels Reale ie 29 | 10.2 | HrO329CT-ND 289 223 1.78 1.48| 1113.00/M | FH26-29S-0.3SHW(05) 
Basel (rin) eae el A ae sen oO an Paring 31 | 10.8 | HFQ331CT-ND 293 2.25 180 1.50] 1125.00/M | FH26-31S-0.3SHW(05) 
: : _— . : 33__| 11.4 | HFQ333CT-ND. 2.99 2.30 1.84 1.53 | _1150.00/M_| FH26-33S-0.3SHW(05) 
Leadless Type Termination 35 | 12.0 |HFO335CT-ND 3.12 240 1.92 1.60 | 1200.00/M | FH26-35S-0.3SHW(05) 
45 | 22 | HFQISCT-ND 179° 1.38 1.10 92) — 701.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(51) 39 | 13.2 | HFQ339CT-ND 290 2.25 1.80 1.45) 1250.00/M | FH26-39S-0.3SHW(05) 
7.0 | HFOS15CT-NDte 218 1.68 1.34 _1.12| _854.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(05) 41 | 13.8 | HFQ341CT-ND 299 232 1.86 1.50] 1288.00/M | FH26-41S-0.3SHW(05) 
7.6 | HFOI7CT-ND 792 148 118 98 — | FH23-17S-0.3SHAW(51) 45 | 15.0 | HFQ345CT-ND 310 241 193 1.56 | 1338.00/M | FH26-45S-0.3SHW(05) 
17 | 7.6 | HFO517CT-NDt} 2.24 1.73 1.38 _1.15| —880.00/M | FH23-17S-0.3SHAW(05) 51_| 16.8_| HFQ351CT-ND. 3.36 2.61 2.09 1.69 |_ 1450.00/M_| FH26-51S-0.3SHW(05) 
21 | 88 | HFO62ICT-NDT} 250 1.93 154 1.28] 982.00/M | FH23-21S-0.3SHAW(05) 57 | 18.6 | HFQ357CT-ND 3.65. 2.84 2.27 1.83 | 1575.00/M | FH26-57S-0.3SHW(05) 
25 | 10 | HFO625CT-NDT® 267 2.05 1.64 1.37| 1046.00/M | FH23-25S-0.3SHAW(05) 61 | 19.8 | HFQ361CT-ND 374 291 2.33 1.88 | 1613.00/M | FH26-61S-0.3SHW(05) 
7 10.6 | HFQ27CT-ND 2.28 1.75 140 1.17 893.00/M | FH23-27S-0.3SHAW(51) 71 22.8 | HFQ371CT-ND 412 3.20 256 2.06 | 1775.00/M | FH26-71S-0.3SHW(05) 
7 | 10.6 | HFO527CT-NDte 273 210 1.68 1.40] 1071.00/M | FH23-27S-0.3SHAW(05) + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ry « No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt| Hirose 
Hes High Density FFC/FPC Connectors (cont) Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100+» 250| 5,000 | PartNo. 
deiemanbadiihel > | 2 | 130 |HENS22CT-NDTe 243 2.02 1.50 1.24 — | FH19S-225-0.5SH(05) 
A igi 24 | 14.0 | HFN324CT-NDt® 253 211 1.56 1.30 — | FH19S-24S-0.5SH(05) 
FH19(C) and FH19S(C) Series Flex Connectors Digi Reel 26 | 15.0 |HFN326CT-NDte 264 220 163 1.35 — | FH19S-26S-0.5SH(05) 
i i i i i i 27 | 15.5 |HFN327CT-NDt® 271 226 1.67 1.39 — | FH19S-27S-0.5SH(05) 
(0.5mm Pitch) Flat Flex Cable and Flexible Printed Circuit 2 | 355 hee cig eae See ea 
Features: * Conductive traces on the PCB can be designed to run under the Improved Actuator Design — RoHS Compliant 
connector. The bottom surface of the connector is solid, without any exposure of i ACA 
the contact * Accepts 0.2mm and 0.3mm thick FPC and FFC, easily inserted in ‘ ae HENIOACEND ie ve 33 a ao ei erste 
the connector * The connector will also terminate successfully with 0.2mm thick 7 55 HEN407CT-ND 175 143 1.04 98 587.00/M FH19C-7S-0.5SH(05) 
Flat Flexible Cable (FFC) Applications: * Notebook PC’s, PDAs, digital cameras 8 6.0 HFN408CT-ND 179 1.46 1.06 90 599.00/M FH19C-8S-0.5SH(05) 
and other compact devices requiring interconnection of the main circuit board with 9 65 HEN4O9CT-ND 1.82 1.49 1.08 ‘92 612.00/M FH19C-9S-0.5SH(05) 
the LCD, plasma display (PDP), HDD or other devices ; 40 | 7.0 | HEN410CT-ND 1.86 1.52 1.11.94]  625.00/M | FH19C-10S-0.5SH(05) 
Specifications: » Current Rating: 0.5A DC * Voltage Rating: 50VAC 12 8.0 | HFN412CT-NDt 169 141 1.04 87] — 650.00/M | FH19C-12S-0.5SH(05) 
* Operating. Temperature:.-G5"G =. 83°C .°Operating Humidity Range: Relative 13 | 85 | HFN413CT-NDt 1.76 1.46 1.08 90) 675.00/M | FH19C-13S-0.5SH(05) 
humidity 90% maximum (No condensation) »¢ Insulation Resistance: 500MQ 15 9.5 | HFN415CT-ND 1.82 152 4.12 ‘93 700.00/M | FH19C-15S-0.5SH(05) 
minimum @ 100VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum @1mA (Including 17 10.5 | HEN417CT-ND: 1.89 157 1.16 ‘97 725.00/M_| FH19C-17S-0.5SH(05) 
FPC/FFC conductor resistance) * FH19(C) Series: Thickness: 0.2 +0.03mm tin or 20 12.0 | HFN420CT-ND: 2.02 1.68 1.24 7.03 775.00/M | FH19C-20S-0.5SH(05) 
gold plating * FH79S(C) Series: Thickness: 0.3 +0.03mm tin or gold plating* 21 | 125 | HFN421CT-ND 208 1.73 1.28 1.07 | —800.00/M | FH19C-21S-0.5SH(05) 
Materials: « Insulators: LCP: beige; PPS: FH19(C) Series: dark brown, FH19S(C) 24 | 14.0 | HFN424CT-ND 2.21 1.84 1.36 1.13 | 850.00/M | FH19C-24S-0.5SH(05) 
Series: black; all UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold flash or tin plating* 7 15.5 | HFN427CT-ND 2.34 1.95 144 1.20 900.00/M | FH19C-27S-0.5SH(05) 
* Metal fittings: Phosphor bronze, pure tin reflow plating 30 17.0 _| HFN430CT-ND 247 2.06 1.52 1.27 | ~_950.00/M | FH19C-30S-0.5SH(05) 
* Note: When FPC is gold plated, connector contacts should also be gold plated 4 4.0 | HFNS504CT-ND 1.56 1.28 93 18 523.00/M | FH19SC-4S-0.5SH(05) 
5 4.5 | HFNS05CT-NDt 163 1.34 97 .82| — 548.00/M | FH19SC-5S-0.5SH(05) 
No. of | Dim. A] Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing | Hirose 6 5.0 | HFN506CT-ND 167 1.37 .99  .84| — 561.00/M | FH19SC-6S-0.5SH(05) 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250) 5,000 | Part No. 8 6.0 | HFN508CT-ND 179 146 1.06 90}  599.00/M | FH19SC-8S-0.5SH(05) 
a rr ee ce ae et ce) 
- ie Rese ior ree : 22 a -_ Ba cea ede a 12 8.0 | HFN512CT-NDt 169 141 1.04 — .87| —650.00/M | FH19SC-12S-0.5SH(05) 
90 | 120 |HFN20CT-ND 203 4169««126~=« 04 — | FH19-208-0.5SH(51) 13 8.5 | HFN513CT-NDt 176 146 1.08  .90|  675.00/M | FH19SC-13S-0.5SH(05) 
30 | 17.0 | HEN3OCT-ND 299 «199 «4147~~—«123 — | FH19-308-0.5SH(51) 14 9.0 | HFN514CT-ND 1.76 146 1.08  .90|  675.00/M | FH19SC-14S-0.5SH(05) 
13 8.5 THFNITSCT-NDT® ool 1a? 124d 41 08 — | FHi9-138-0.5SH(05) 15 9.5 _| HFN515CT-ND 1.82152 1.12 93 | _700.00/M | FH19SC-15S-0.5SH(05) 
17 | 105 |HEN17CT-NDte 216 4180 0«(«183~=« At — | Fit9-178-0'5SH(05) 16 | 10.0 |HFN516CT-ND 185 154 1.14 95] 713.00/M | FH19SC-16S-0.5SH(05) 
: : : : : 17 | 10.5 | HFN517CT-ND 189 157 1.16  .97|  725.00/M | FH19SC-17S-0.5SH(05) 
20 | 12.0 | HFN120CT-NDt® 233 1.94 144 1.19 — | FH19-20S-0.5SH(05) 18 | 11.0 | HFN518CT-ND 1.95 162 120 1.00]  750.00/M | FH19SC-18S-0.5SH(05) 
30 | 17.0 | HFNI30CT-NDt® 283 2360 1.75 1.45 — | FH19-30S-0.5SH(05) 20 | 12.0 | HFN520CT-ND 2.02 1.68 1.24 1.03|  775.00/M | FH19SC-20S-0.5SH(05) 
12 8.0_| HFN212CT-ND 1.75 145 1.08 __.90 — | FH19S-12S-0.5SH(51) o1 | 12.5 | HFN521CT-ND: 2.08 1.73 1.28 1.07 | _800.00/M | FH19SC-21S-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN217CT-ND 1.91 159 1.18 98 — | FH198-178-0.5SH(51) 22 13.0 | HFN522CT-NDT 211 1.76 1.30 1.08]  813.00/M | FH19SC-22S-0.5SH(05) 
18 11.0. | HFN218CT-ND 1.9700 1.64 01.22 1.01 — | FH19S-18S-0.5SH(51) 24 14.0 | HFN524CT-NDT 2.21 184 1.36 1.13]  850.00/M | FH19SC-24S-0.5SH(05) 
20 | 12.0 | HFN220CT-ND 2.03 1.69 1.26 1.04 — | FH19S-208-0.5SH(51) 26 | 15.0 | HFN526CT-ND 231 1.92 1.42 1.18]  888.00/M | FH19SC-26S-0.5SH(05) 
22 | 13.0 | HFN222CT-ND 211 1.75 1.30 1.08 — | FH19S-228-0.5SH(51) 27 | 15.5 | HFN527CT-NDt 234 1.95 1.44 1.20} — 900.00/M | FH19SC-27S-0.5SH(05) 
24 | 14.0 | HFN224CT-ND 218 1.81 1.34 1.12 — | FH19S-248-0.5SH(51) 28 | 16.0 _| HFN528CT-NDt 237 (1.98 1.46 1.22 | __913.00/M | FH19SC-28S-0.5SH(05) 
26 | 15.0 | HFN226CT-ND 226 41.88 61.39 «1.16 — | FH19S-26S-0.5SH(51) 30 | 17.0 |HFN530CT-ND’ 247 2.06 1.52 1.27 | _950.00/M | FH19SC-30S-0.5SH(05) 
27 | 15.5 | HFN227CT-ND 231 1.93 143 1.19 — | FH19S-27S-0.5SH(51) 32 | 18.0 | HFN532CT-NDt 254 211 1.56 1.30]  975.00/M | FH19SC-32S-0.5SH(05) 
12 8.0 | HFN312CT-NDt@ 192 160 149 99 — | FH19S-12S-0.5SH(05) 40 | 22.0 | HFNS4OCT-NDT 3.09 2.57 1.90 1.58] 1188.00/M | FH19SC-40S-0.5SH(05) 
17__| 10.5 | HFN317CT-NDto 216 180 133 1.11 — | FH19S-17S-0.5SH(05) 45 | 24.5 | HFNS45CT-ND 296 245 1.84 1.48 | 1275.00/M | FH19SC-45S-0.5SH(05) 
18 | 11.0 |HFN318CT-NDto 224 186 1.38 1.15 — | FH19S-18S-0.5SH(05) 50 27 _| HFN550CT-ND 313 2.60 1.95 1.57] 1350.00/M | FH19SC-50S-0.5SH(05) 
20 12.0_| HFN320CT-NDt® 2.33 1.94 1.44 1.19 — | FH19S-208-0.5SH(05) + Gold Plating RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


0.5mm FFC/FPC Connectors FH33 Series — Single-sided Lead, Bottom Contact Digi Reel’ 


Specifications: * Current Rating: 0.5A maximum * PBC Mount Type: SMT »* Contact Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Mating Area Plating: Gold * Terminal Pitch: 0.5mm * Contact Spacing: 0.5mm No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 5,000 Part No. 
6 5.0 HFSO6CT-ND 1.56 1.28 93 .78 | HFSO6TR-ND 523.00/M | FH33-6S-0.5SH(10) 
9 6.5 HFSO9CT-ND 1.63 1.34 97 82 | HFSO9TR-ND 548.00/M | FH33-9S-0.5SH(10) 
10 7.0 HFS10CT-ND 1.67 1.37 99 84 | HFS10TR-ND 561.00/M | FH33-10S-0.5SH(10) 
12 8.0 HFS12CT-ND 1.75 1.43 1.04 88 | HFS12TR-ND 587.00/M | FH33-12S-0.5SH(10) 
14 9.0 HFS14CT-ND 1.79 1.46 1.06 90 | HFS14TR-ND 599.00/M | FH33-14S-0.5SH(10) 
26 15.0 | HFS26CT-ND 1.82 1.52 1.12 93 | HFS26TR-ND 700.00/M | FH33-26S-0.5SH(10) 
28 16.0 | HFS28CT-ND 1.89 1.57 1.16 97 _| HFS28TR-ND 725.00/M__| FH33-28S-0.5SH(10) 
. . aa © 
0.5mm FFC/FPC Connectors FH34 Series — Top Contact Version of FH19S(C) DigiReel 


Features: * Low profile and space saving 1.0mm of height and 3.8mm of mounting depth top contact Applications: * Mobile phones «Digital cameras * Digital video cameras «¢ Portable terminals * DVD 
connectors * Increased FPC/FFC retention force * Unique back flip ZIF structure enables user-friendly and *CD-R/W * Notebook PC * Game machines 
reliable connection * Smooth FPC/FFC insertion with tapers at housing opening * Smooth FPC/FFC insertion Specifications: * Current Rating: 0.5A maximum * PCB Mount Type: SMT »* Contact Mating Area Plating: 


with actuator delivered in open position Gold * Terminal Pitch: 0.5mm ¢ Contact Spacing: 0.5mm * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
Dim. Cut Tape Tape and Reel 

No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 

Pos. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 2,500 Part No. 
4 4.0 HFTO4CT-ND 3.00 2.50 1.85 1.54 | HFTO4TR-ND 1178.00/M | FH34S-4S-0.5SH(10) 
8 6.0 HFTO8CT-ND 2.93 2.43 1.82 1.47. | HFTO8TR-ND 1288.00/M | FH34S-8S-0.5SH(10) 
14 9.0 HFT14CT-ND 1.83 1.52 1.13 94 | HFT14TR-ND 718.00/M | FH34S-14S-0.5SH(10) 
30 17.0_| HFT30CT-ND 4.24 3.48 2.61 2.11 HFT30TR-ND 1849.00/M__| FH34S-30S-0.5SH(10) 


0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors FH12, FH12A, FH12F and FH12S Series — 
“Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form to the newly developed “flip- 
lock” concept and can be used with Surface Mount Technology (SMT) to eliminate the problems of 
the contemporary slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 0.5mm, are suited 
to high density mounting, and are based on a single-action Zero Insertion Force (ZIF) structure for 
easy connections. Types with top or bottom contacts, and vertical mounting are available to suit your 
applications. 

Materials/Finish: ¢ Insulation: Polyamide Resin, beige; PPS Resin, dark brown (UL94V-0) * Contacts: 


Phosphor Bronze, solder plating 
Electrical: ¢ Rated Current: 0.4A ¢ Insulation Resistance: 500MO or greater at 100VDC »* With- 
standing Voltage: 150VAC for one minute »* Contact Resistance: 50mQ or less (Note: When 
all conductors are to continuously carry the rated current, set the current to 70% of the rated current . (Fitting Dim.) 
value.) 
No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. il 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type 
1 6.07 9.6 HFJ11CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ11TR-ND 2,000 722.00/M FH12-11S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFJ12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ12TR-ND 2,000 722.00/M FH12-12S-0.5SH 
1 13 7.07 10.6 HFJ13CT-ND 1.89 1.46 az 97 = = = FH12-13S-0.5SH 

14 7.57 141 HFJ14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFJ14TR-ND 2,000 759.00/M FH12-14S-0.5SH 

15 8.07 11.6 HFJ15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = = = FH12-15S-0.5SH 
* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors FH12, FH12A, FH12F and FH12S Series — 
“Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors (Cont.) 


Reel” 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
EIG=n bos: B Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 8.57 12.1 HFJ16CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ16TR-ND 2,000 778.00/M FH12-16S-0.5SH 
17 9.07 12.6 HFJ17CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ17TR-ND 2,000 815.00/M FH12-17S-0.5SH 
19 10.07 13.6 HFJ19CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFJ19TR-ND 2,000 833.00/M FH12-19S-0.5SH 
20 10.57 14.1 HFJ20CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFJ20TR-ND 2,000 852.00/M FH12-20S-0.5SH 
1 22 11.57 15.1 HFJ22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFJ22TR-ND 2,000 889.00/M FH12-22S-0.5SH 
26 13.57 17.1 HFJ26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 = = = FH12-26S-0.5SH 
34 17.57 21.1 HFJ34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 = = = FH12-34S-0.5SH 
45 23.07 26.6 HFJ45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 = = _— FH12-45S-0.5SH 
53 27.07 30.6 HFJ53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFJ53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12-53S-0.5SH 
-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 
6 3.57 TM HFJ106CT-ND 1.79 1.38 1.10 92 = = _— FH12-6S-0.5SH(55) 
10 5.57 9.1 HFJ110CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ110TR-ND 2,000 778.00/M FH12-10S-0.5SH(55) 
1 6.07 9.6 HFJ111CT-ND 2.02 1.55 1.24 1.03 HFJ111TR-ND 2,000 791.00/M FH12-11S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.1 HFJ112CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ112TR-ND 2,000 816.00/M FH12-12S-0.5SH(55) 
14 7.07 wat HFJ114CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFJ114TR-ND 2,000 854.00/M FH12-14S-0.5SH(55) 
15 8.07 11.6 HFJ115CT-ND 2.28 1.75 1.40 AA? HFJ115TR-ND 2,000 893.00/M FH12-15S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.1 HFJ116CT-ND 2.31 1.78 1.42 1.18 HFJ116TR-ND 2,000 905.00/M FH12-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.1 HFJ118CT-ND 2.47 1.90 1.52 1.27 HFJ118TR-ND 2,000 969.00/M FH12-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.1 HFJ120CT-ND 2.57 1.98 1.58 1.32 HFJ120TR-ND 2,000 1007.00/M FH12-20S-0.5SH(55) 
1 22 11.57 15.1 HFJ122CT-ND 2.67 2.05 1.64 1.37 HFJ122TR-ND 2,000 1046.00/M FH12-22S-0.5SH(55) 
24 12.57 16.1 HFJ124CT-ND 2.80 2.15 172) 1.43 HFJ124TR-ND 2,000 1097.00/M FH12-24S-0.5SH(55) 
26 13.57 17.1 HFJ126CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFJ126TR-ND 2,000 1160.00/M FH12-26S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.1 HFJ130CT-ND 3.09 2.38 1.90 1.58 HFJ130TR-ND 2,000 1211.00/M FH12-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.1 HFJ132CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 HFJ132TR-ND 2,000 1313.00/M FH12-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 20.6 HFJ133CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFJ133TR-ND 2,000 1352.00/M FH12-33S-0.5SH(55) 
34 17.57 21.1 HFJ134CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFJ134TR-ND 2,000 1352.00/M FH12-34S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.1 HFJ136CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFJ136TR-ND 2,000 1390.00/M FH12-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.1 HFJ140CT-ND 3.48 2.70 2.16 1.74 = — _— FH12-40S-0.5SH(55) 
45 23.07 26.6 HFJ145CT-ND 3.86 3.00 2.40 1.93 HFJ145TR-ND 2,000 1696.00/M FH12-45S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.1 HFJ150CT-ND 4.18 3.24 2.60 2.09 HFJ150TR-ND 2,000 1836.00/M FH12-50S-0.5SH(55) 
-5mm Horizontal Mount — Top Contact Type 
12 6.57 10.5 HFK12CT-ND 1.66 1.20 99 83 = = = FH12A-12S-0.5SH 
15 8.07 12.0 HFK15CT-ND 1.82 1.32 1.08 92 = = = FH12A-15S-0.5SH 
16 8.57 12.5 HFK16CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 = — = FH12A-16S-0.5SH 
22 11.57 15.5 HFK22CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 = = _ FH12A-22S-0.5SH 
2 29 15.07 19.0 HFK29CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFK29TR-ND 2,000 852.00/M FH12A-29S-0.5SH 
32 16.57 20.5 HFK32CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFK32TR-ND 2,000 889.00/M FH12A-32S-0.5SH 
34 17.57 21.5 HFK34CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFK34TR-ND 2,000 = FH12A-34S-0.5SH 
36 18.57 22.5 HFK36CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFK36TR-ND 2,000 963.00/M FH12A-36S-0.5SH 
42 21.57 25.5 HFK42CT-ND 2.79 2.15 1.72 1.43 HFK42TR-ND 2,000 1093.00/M FH12A-42S-0.5SH 
45 23.07 27.0 HFK45CT-ND 2.93 2.25 1.80 1.50 HFK45TR-ND 2,000 1148.00/M FH12A-45S-0.5SH 
-5mm Horizontal Mount — Top Contact Type — RoHS Compliant 
10 5.57 9.5 HFK110CT-ND 1.86 1.35 1.11 94 HFK110TR-ND. 2,000 637.00/M FH12A-10S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.5 HFK112CT-ND 1.69 1.30 1.04 87 HFK112TR-ND. 2,000 663.00/M FH12A-12S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.5 HFK116CT-ND 1.92 1.48 1.18 98 HFK116TR-ND. 2,000 752.00/M FH12A-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.5 HFK118CT-ND 2.02 1.55 1.24 1.03 HFK118TR-ND. 2,000 791.00/M FH12A-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.5 HFK120CT-ND. 1.98 1.53 1.22 1.02 HFK120TR-ND. 2,000 778.00/M FH12A-20S-0.5SH(55) 
2 24 12.57 16.5 HFK124CT-ND 2.31 1.78 1.42 1.18 HFK124TR-ND. 2,000 905.00/M FH12A-24S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.5 HFK130CT-ND 2.76 2.13 1.70 1.42 HFK130TR-ND 2,000 1084.00/M FH12A-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.5 HFK132CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFK132TR-ND. 2,000 1122.00/M FH12A-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 21.0 HFK133CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 = — = FH12A-33S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.5 HFK136CT-ND 3.15 2.43 1.94 1.62 HFK136TR-ND. 2,000 1237.00/M FH12A-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.5 HFK140CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFK140TR-ND. 2,000 1352.00/M FH12A-40S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.5 HFK150CT-ND. 3.80 2.95 2.36 1.90 HFK150TR-ND. 2,000 1670.00/M FH12A-50S-0.5SH(55) 
«5mm Vertical Mount 
12 75 9.4 HFL12CT-ND 1.66 1.20 99 83 = = _ FH12-12S-0.5SV 
13 8.0 9.9 HFL13CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 = — _— FH12-13S-0.5SV 
3 18 10.5 12.4 HFL18CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFL18TR-ND 1,000 696.00 FH12-18S-0.5SV 
45 24.0 25.9 HFL45CT-ND 3.02 2.33 1.86 1.55 = = = FH12-45S-0.5SV 
49 26.0 27.9 HFL49CT-ND 3.21 2.47 1.98 1.64 HFL49TR-ND. 1,000 1313.00 FH12-49S-0.5SV 
.5mm Vertical Mount — RoHS Compliant 
10 6.5 8.4 HFL110CT-ND 1.72 1.33 1.06 .88 HFL110TR-ND 1,000 705.00 FH12-10S-0.5SV(55) 
12 7.5 9.4 HFL112CT-ND 1.92 1.48 1.18 98 HFL112TR-ND 1,000 785.00 FH12-12S-0.5SV(55) 
15 9.0 10.9 HFL115CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFL115TR-ND 1,000 891.00 FH12-15S-0.5SV(55) 
16 9.5 11.4 HFL116CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFL116TR-ND 1,000 904.00 FH12-16S-0.5SV(55) 
18 10.5 12.4 HFL118CT-ND 2.37 1.83 1.46 1.22 HFL118TR-ND 1,000 971.00 FH12-18S-0.5SV(55) 
20 11.5 13.4 HFL120CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFL120TR-ND 1,000 1024.00 FH12-20S-0.5SV(55) 
22 12.5 14.4 HFL122CT-ND 2.67 2.05 1.64 1.37 HFL122TR-ND 1,000 1091.00 FH12-22S-0.5SV(55) 
3 24 13.5 15.4 HFL124CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFL124TR-ND 1,000 1170.00 FH12-24S-0.5SV(55) 
26 14.5 16.4 HFL126CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFL126TR-ND 1,000 1210.00 FH12-26S-0.5SV(55) 
30 16.5 18.4 HFL130CT-ND 2.90 2.25 1.80 1.45 = = _ FH12-30S-0.5SV(55) 
33 18.0 19.9 HFL133CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFL133TR-ND 1,000 1417.00 FH12-33S-0.5SV(55) 
36 19.5 21.4 HFL136CT-ND 3.51 2.73 2.18 1.76 HFL136TR-ND 1,000 1573.00 FH12-36S-0.5SV(55) 
40 21.5 23.4 HFL140CT-ND 3.80 2.95 2.36 1.90 HFL140TR-ND 1,000 1703.00 FH12-40S-0.5SV(55) 
45 24.0 25.9 HFL145CT-ND 4.06 3.15 2.52 2.03 HFL145TR-ND 1,000 1820.00 FH12-45S-0.5SV(55) 
50 26.5 28.4 HFL150CT-ND 4.35 3.38 2.70 2.18 HFL150TR-ND 1,000 1950.00 FH12-50S-0.5SV(55) 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with 0.18mm FPC End Thickness 
6 3.57 DN HFRO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 = = = FH12F-6S-0.5SH 
10 5.57 9.1 HFR10CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 = = = FH12F-10S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFR12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFR12TR-ND 2,000 722.00/M FH12F-12S-0.5SH 
13 7.07 10.6 HFR13CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 HFR13TR-ND 2,000 741.00/M FH12F-13S-0.5SH 
14 7.57 11.1 HFR14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFR14TR-ND 2,000 759.00/M FH12F-14S-0.5SH 
15 8.07 11.6 HFR15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFR15TR-ND 2,000 778.00/M FH12F-15S-0.5SH 
16 8.57 12.1 HFR16CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFR16TR-ND 2,000 815.00/M FH12F-16S-0.5SH 
18 9.57 13.1 HFR18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFR18TR-ND 2,000 833.00/M FH12F-18S-0.5SH 
1 20 10.57 14.1 HFR20CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFR20TR-ND 2,000 852.00/M FH12F-20S-0.5SH 
22 11.57 15.1 HFR22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFR22TR-ND 2,000 889.00/M FH12F-22S-0.5SH 
24 12.57 16.1 HFR24CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFR24TR-ND 2,000 926.00/M FH12F-24S-0.5SH 
26 13.57 17.1 HFR26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFR26TR-ND 2,000 945.00/M FH12F-26S-0.5SH 
28 14.57 18.1 HFR28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFR28TR-ND 2,000 982.00/M FH12F-28S-0.5SH 
30 15.57 19.1 HFR30CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 HFR30TR-ND 2,000 1037.00/M FH12F-30S-0.5SH 
32 16.57 20.1 HFR32CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 = = = FH12F-32S-0.5SH 
34 17.57 21.1 HFR34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-34S-0.5SH 
36 18.57 22.1 HFR36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFR36TR-ND 2,000 1167.00/M FH12F-36S-0.5SH 
40 20.57 24.1 HFR40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 = = = FH12F-40S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever 
1 45 23.07 26.6 HFA45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 = = — FH12S-45S-0.5SH 
53 27.07 30.6 HFAS3CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFA53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12S-53S-0.5SH 
«5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever — RoHS Compliant 
1 30 15.57 19.1 HFA130CT-ND 3.09 2.38 1.90 1.58 HFA130TR-ND 2,000 1211.00/M FH12S-30S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.1 HFA140CT-ND 3.39 2.64 2.11 1.70 HFA140TR-ND. 2,000 1492.00/M FH12S-40S-0.5SH(55) 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors FH12, FH12A, FH12F and FH12S Series — = ° 
wroseeecacco,.o. “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors (Cont.) Digit2Reel 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. i 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 45 23.07 26.6 HFA145CT-ND. 3.86 3.00 2.40 1.93 HFA145TR-ND 2,000 1696.00/M FH12S-45S-0.5SH(55) 

50 25.57 29.1 HFA150CT-ND. 4.18 3.24 2.60 2.09 HFA150TR-ND 2,000 1836.00/M FH12S-50S-0.5SH(55) 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type 

7 8.07 11.6 HFBO7CT-ND 1.33 96 79 67 HFBO7TR-ND 2,000 454.00/M FH12-7S-1SH 

1 11 12.07 15.6 HFB11CT-ND 1.60 1.16 95 -80 HFB11TR-ND 2,000 547.00/M FH12-11S-1SH 
26 27.07 30.6 HFB26CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 = = = FH12-26S-1SH 

1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 

5 6.07 9.6 HFB105CT-ND 1.52 1.10 -90 76 HFB105TR-ND 2,000 520.00/M FH12-5S-1SH(55) 
6 7.07 10.6 HFB106CT-ND. 1.56 1.13 93 .78 HFB106TR-ND 2,000 533.00/M FH12-6S-1SH(55) 
7 8.07 11.6 HFB107CT-ND 1.63 1.19 97 82 HFB107TR-ND 2,000 559.00/M FH12-7S-1SH(55) 
8 9.07 12.6 HFB108CT-ND 1.67 1.21 99 84 HFB108TR-ND 2,000 572.00/M FH12-8S-1SH(55) 

1 9 10.07 13.6 HFB109CT-ND. 1.66 1.20 -99 83 HFB109TR-ND 2,000 598.00/M FH12-9S-1SH(55) 
WW 12.07 15.6 HFB111CT-ND. 1.63 1.25 1.00 83 HFB111TR-ND 2,000 638.00/M FH12-11S-1SH(55) 
16 17.07 20.6 HFB116CT-ND 1.89 1.45 1.16 97 HFB116TR-ND 2,000 740.00/M FH12-16S-1SH(55) 
22 23.07 26.6 HFB122CT-ND. 2.08 1.60 1.28 1.07 HFB122TR-ND 2,000 816.00/M FH12-22S-1SH(55) 
26 27.07 30.6 HFB126CT-ND 2.28 1.75 1.40 1:47 HFB126TR-ND 2,000 893.00/M FH12-26S-1SH(55) 

1.0mm Vertical Mount* 

7 6 10.9 HFCO7CT-ND 1.66 1.20 99 83 = = = FH12-7S-1SV 
8 7 11.9 HFCO8CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFCO8TR-ND 1,000 618.00 FH12-8S-1SV 

3 20 19 23.9 HFC20CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = = = FH12-20S-1SV 
22 21 25.9 HFC22CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 = = = FH12-22S-1SV 
24 23 27.9 HFC24CT-ND 2.22 1.71 1.37 1.14 = = = FH12-24S-1SV 

1.0mm Vertical Mount* — RoHS Compliant 

6 5 9.9 HFC106CT-ND 1.63 1.25 1.00 83 HFC106TR-ND 1,000 665.00 FH12-6S-1SV(55) 
8 vA 11.9 HFC108CT-ND 1.72 1.33 1.06 88 HFC108TR-ND 1,000 705.00 FH12-8S-1SV(55) 

3 16 15 19.9 HFC116CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFC116TR-ND 1,000 904.00 FH12-16S-1SV(55) 
20 19 23.9 HFC120CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFC120TR-ND 1,000 1024.00 FH12-20S-1SV(55) 
24 23 27.9 HFC124CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFC124TR-ND 1,000 1170.00 FH12-24S-1SV(55) 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing 


SMT Zif Type Flexible PCB Connectors 


FEATURES: insulation material * The SMT type connectors permit high density and automatic packaging on circuit boards 
* Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density packaging * Excellent MATERIAL/FINISH: 

workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact by only lightly inserting FPC/FFC * Insulator: PPS Resin, natural finish _* Contacts: Phosphor Bronze, tin plating Electrical: « Rated Current: 
and then pushing in the movable locking flap * Recommended thickness of flexible circuit board is 0.25mm ~ 0.5A * Insulator Resistance: 500MQ at 100VDC minimum * Withstanding Voltage: 150VAC for 1 minute at 
0.30mm_ * PPS (UL94V-0) with excellent solvent resistance and high temperature resistance is used for the specified value * Contact Resistance: 25mQ maximum 


No. | Dim. 

of A Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 Part No. Top Contact Type 2 N Top Contact Type 

Fig. 1 - SMT Flex without Board Mount Boss 4 
12 18.2 | HFE12F-ND 1.92 1.60 1.18 98 FH10A-12S-1SH 
24 30.2 | HFE24F-ND 2.73 2.27 1.68 1.40 FH10A-24S-1SH = 
Fig. 2 - SMT Flex with Board Mount Boss 25. 
8 14.2 | HFHO8T-ND 1.41 1.15 84 71 FH10A-8S-1SHB 
30 36.2 | HFH30T-ND 2.99 2.48 1.86 1.50 FH10A-30S-1SHB 


OMRON. 
0.3mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2B 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Current: 0.2A AC/DC « Rated Voltage: 50V AC/DC «Insertion Tolerance: 20 times * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 1MATERIALS/FINISH: 
¢ Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural * Slider: LCP resin (UL94V-0)/black * Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2um), gold-plated contacts (0.15j1m) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Omron 

Pos. A B Part No. ill 25 50 Part No. 1,500 Part No. 
17 42 48 OR694CT-ND 1630147131 | — — XF2B-1745-31A 
24 54 6.0 OR857CT-ND 1.89 1.70 1.51 | OR857TR-ND 943.38/M XF2B-2145-31A 
23 6.0 66 OR695CT-ND 2.01 182 1.61 | OR695TR-ND 1005.88/M XF2B-2345-31A 
25 6.6 72 OR858CT-ND 2.09 1.88 1.67 | OR858TR-ND 1043.26/M XF2B-2545-31A i 7 
27 72 78 OR773CT-ND 216 1.95 1.73 | OR773TR-ND 1080.63/M XF2B-2745-31A [08 +l" 
31 84 9.0 | OR696CT-ND 24 60247193 | — = XF2B-3145-31A iooonaoo0 5 
33 9.0 96 OR697CT-ND 260 234 2.08 | OR697TR-ND 1298.00/M XF2B-3345-31A 5.4 
35 96 10.2 | OR859CT-ND 274 247 2.20 | OR859TR-ND 1369.88/M XF2B-3545-31A 0.75, | 
45 12.6 13.2 | OR860CT-ND 315 284 2.52 | OR860TR-ND 1573.88/M XF2B-4545-31A qoooonooood 
51 14.4 15.0 | OR772CT-ND 349 344 279 | OR772TR-ND 1743.26/M XF2B-5145-31A 
61 17.4 18.0 | OR776CT-ND NEW! 389 351 3.12 | OR776TR-ND NEW! 1945.13/M XF2B-6155-31A 


0.5mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2W 


FEATURES: * Double-sided contacts reduce the number of parts * Wire molding wall on the rear bottom of the connector allows greater freedom in board design * Applicable 
FPC thickness of 0.3mm SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.54 AC/DC » Rated Voltage: 50V AC/DC « Insertion Tolerance: 20 times * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: * Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural * Slider: LCP resin (UL94V-0)/brown * Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2um), gold-plated contacts 
(0.15ym) * Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (2um) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Omron 
Pos. A B Part No. ll 25 50 Part No. 2,000 Part No. 
16 75 94 OR875CT-ND 90 81 72 OR875TR-ND 448.50/M XF2W-1615-1A 
20 9.5 114 OR876CT-ND 1.18 1.06 95 OR876TR-ND 587.88/M XF2W-2015-1A 
24 11.5 13.1 OR877CT-ND 1.41 1.27 1.13 OR877TR-ND 705.25/M XF2W-2415-1A 
64 31.5 33.1 OR878CT-ND 3.22 2.91 2.58 OR878TR-ND 1611.25/M XF2W-6415-1AE 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi@Reel” 
0.4mm Board-to-Board Connector 


0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock 
FPC Connector - XF2J 


SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.5A AC/DC «Rated Voltage: 50V AC/DC » Withstand 


Digi@Reel° 


Sy 2 . Voltage: 250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 30 times FEATURES: ¢ Enlarged surface A 
Nohageo0V ACIDE wltncisid Valage 250040 fr Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Socket area on slide bar makes automatic assembly easier « Vertical slide mechanism locks flex circuit 
1 minute « Insertion Tolerance: 50 times FEATURES: securely in place Low-profile, measures only 4.15mm above the circuit board * Hold-down ads 
* Ultra-low profile connector with a stacking height of terminal improves connection stability during soldering * Connectors supplied on tape reels for 
0.9mm which provides a firm tactile “click” and a high automatic insertion 34" 
removal force » Twist-resistant design allows removal 
inall directions * Easy Insertion through self-alignment Dimension Cut Tape Tape & Reel 
* Double contacts ensure highly reliable contact No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
"| Tl = ar TDOLEL Pos. mm Part No. 1 25 50 | Part No. 1,000 Part No. 
0. imensions ut Tape ape & Ree 
of mn Digi-Key Price Ench Digi-Key Pricing Omron 22 15.5 OR667CT-ND 1.05 95 84 | — — | XF2J-2224-11 
Fig. |Pos./ A B | Part No. 1 25 +50 | PartNo. 3,000 Part No. 28 18.5 OR670CT-ND 1.25 1.13 1.00 | OR670TR-ND 625.00 | XF2J-2824-11 
1 | 40) 76 9.3 | OR768CT-ND 74 67 60 | OR768TR-ND 370.38/M | XB4A-4035-D XF2J — RoHS Compliant 
80 | 15.6 | 17.3 | OR769CT-ND 1.26 1.13 1.01 | OR769TR-ND 627.75/M_ | XB4A-8035-D 6 75 OR733CT-ND 69 63 56 | OR733TR-ND 347.00 | XF2U-0624-11A 
2 | 40) 76 10.4 | OR770CT-ND 75 68 —_.60 | OR770TR-ND 374.63/M | XB4B-4035-D 8 85 OR734CT-ND 82 75 .66 | OR734TR-ND 412.00 | XF2J-0824-11A 
80 | 15.6 | 18.4 | OR771CT-ND 1.28 1.16 1.03 | OR771TR-ND 641.75/M | XB4B-8035-D 10 9.5 OR735CT-ND 94 85 76 | OR735TR-ND 468.88 | XF2J-1024-11A 
12 10.5 OR736CT-ND 1.05 95 .84 | OR736TR-ND 523.63 | XF2U-1224-11A 
14 11.5 OR737CT-ND 1.16 1.05 .93 | OR737TR-ND 580.13 | XF2U-1424-11A 
0.5mm-Pitch Slide- Digi®Reel” S40 16 425 | OR738CT-ND 4.03 92  .82 | OR738TR-ND 637.00 | XF2U-1624-11A 
XF2L-xx25 xs 18 13.5 OR739CT-ND 1.38 1.25 1.11 | OR739TR-ND 691.88 | XF2U-1824-11A 
Lock FPC Connector - XF2L Upper: 20 | 145 | OR740CT-ND 1.91 1.72 1.53 | OR740TR-ND 955.13 | XF2U-2024-11A 
zg A 22 15.5 OR741CT-ND 1.61 1.45 1.29 | OR741TR-ND 805.25 | XF2J-2224-11A 
Pall Rated current OSA ehatel voliane: Se bet 3.4547 4 24 16.5 OR742CT-ND 1.72 1.55 1.38 | OR742TR-ND 860.00 | XF2J-2424-11A 
oltage: or 1 minute « Insertion Tolerance: 30 times © Low : 
avails measures 1.2mm maximum above the board * Top and bottom contact styles XF2L-xx35 12 26 175 OR743CT-ND 183 1.66 = 1.47 | OR743TR-ND 916.88 XF2J-2624-11A 
have identical dimensions, utilize the same PCB layout for board design *Hold-down Lower: em 28 18.5 OR744CT-ND 1.95 1.76 1.56 | OR744TR-ND 973.75 | XF2J-2824-11A 
terminal improves connection stability during soldering * Slide mechanism locks A 30 19.5 | OR745CT-ND 2.06 1.86 1.65 | OR745TR-ND 1030.25 | XF2J-3024-11A 
securely * Connectors supplied on tape reels for automatic insertion; color coded 1 
slide identifies top and bottom contact versions to avoid mix-ups during production 3.45% 
No. |Dimension Cut Tape Tape & Reel 0.5mm-Pitch Rotary Backlock DigiReel” 
of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | _mm__| PartNo. 25 50 | PartNo. 3,000 _| Part No. FPC Connector - XF2M ran 
7 84 | ORG78CT-ND 8 75 66] — — | XF2L-0725-1 os-[- °ato.25 
7 8.4 OR679CT-ND 88 80 vie — — | XF2L-0735-1 SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.5A AC/DC « Rated Voltage: re ANU S44. 
13 11.4 OR684CT-ND 1.03 93 .82 | OR684TR-ND 512.50/M | XF2L-1325-1 50V AC/DC » Operating Temperature: -30°C ~ 85°C MATERIALS/ | 06 
13 11.4 OR685CT-ND 1.03 93 82 FS — | XF2L-1335-1 FINISH: * Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural » Slider: LCP ” 
15 12.4 OR686CT-ND 1.05 95 -84 | OR686TR-ND 525.00/M_| XF2L-1535-1 resin (UL94V-0)/black * Contact: Spring copper alloy/nickel 
21 15.4 OR689CT-ND 130006 1.17 (1.04 | — — | XF2L-2125-1 substrate (2um), Au plating (2um) * Hold-down: Spring copper 
26 17.9 | OR691CT-ND 145 1.311.416 | OR6Q1TR-ND _725.00/M_| XF2L-2625-1 alloy/tused-tin plating (1 541m) 
XF2L — RoHS Compliant 
4 6.9 | OR746CT-ND 5853 ~~—~47- | OR746TR-ND 289.25/M | XF2L-0425-1A No. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
:) is |mmcte BS) eramag sh eet || |e fame oma, TR, [ait Fe | oe 
6 79 | OR749CT-ND 5954.48 | OR749TR-ND —-295.38/M | XF2L-0635-1A Pass [/eA | G62) CS Fart No: Ae 2580 Eat Nes TOO Ratt No: 
7 8.4 OR750CT-ND 66 59 52 | OR750TR-ND 332.75/M_| XF2L-0725-1A 34 | 18.1 | 21.5] 16.5) OR701CT-ND 1.41 1.27. 1.13 | OR701TR-ND 703.63/M | XF2M34151L 
8 8.9 OR751CT-ND 10 63 -56 | OR751TR-ND 347.75/M | XF2L-0825-1A 45 | 23.6 | 27.0 | 22.0) OR703CT-ND 1.73 1.56 1.39 | OR703TR-ND 865.38/M | XF2M45151L 
10 9.9 OR752CT-ND 76 69 .61 | OR752TR-ND 378.25/M | XF2L-1025-1A 5 
12 10.9 | OR753CT-ND 82.74.66 | OR753TR-ND ——408.75/M | XF2L-1225-1A XF2M — RoHS Compliant 
13 11.4 | OR756CT-ND 78.70 63} OR7S6TR-ND = 387.63/M | XF2L-1325-1A 10 | 6.1 | 9.5 | 4.5 | OR717CT-ND 1.06 96 85 |OR717TR-ND —-531.00/M | XF2M-1015-1A 
13 | 11.4 (DRESZCTEND) 78.70 __@3 IRORUSMIRENEMN _ 367.63/M_| XF2L~1335-1A 12| 7.4 |105|5.5 |OR861CT-ND 116 1.05 93 |ORS61TR-ND 581.00/M | XF2M-1215-1A 
a ae eon oS BY ee Ste00M | are 1ba5-1A 18 [101/135] 85 |OR718CT-ND 130 117 1.04 /OR718TR-ND —647.63/M | XF2M-1815-1A 
18 13.9 OR759CT-ND 92 83 .74 | OR759TR-ND 458.25/M | XF2L-1825-1A ‘ ; F ‘i 7 i ‘ 
48 | 439 | OR7S4CT-ND 400 91 ~~ 81 | OR7S4TR-ND —-500.13/M_| XF2L-1836-44 20 |11.1|14.5| 9.5 | OR719CT-ND 1.36 1.22 1.09 |OR719TR-ND —677.63/M_ | XF2M-2015-1A 
19 14.4 OR760CT-ND 95 86 76 | OR760TR-ND 472.50/M | XF2L-1935-1A 22 | 12.1} 15.5} 10.5) OR720CT-ND 1.41 1.27 1.13 | OR720TR-ND 705.26/M | XF2M-2215-1A 
20 14.9 OR761CT-ND 97 88 -78 | OR761TR-ND 484.63/M_| XF2L-2035-1A aj zy -! : 
staves ror Sh raed — sean eset] | [2 |ini|islislowacrae ee ime 18 (Oran Tae (aya 
22 15.9 OR763CT-ND 1.03 93 .83 | OR763TR-ND 513.13/M | XF2L-2235-1A ‘ _ 7 7 . i : 
o4 | 169 | OR764CT-ND 408 98 87 | OR7édTR-ND --54150/M | XF2L-2436-4A 30 |16.1|19.5| 14.5] OR723CT-ND 1.64 148 1.32 |OR723TR-ND —821.88/M_| XF2M-3015-1A 
6 17.9 OR765CT-ND 114 1.03 91 | OR765TR-ND 568.00/M | XF2L-2625-1A 32 |17.1] 20.5] 15.5 | OR724CT-ND 1.77 1.60 1.42 | OR724TR-ND 883.63/M | XF2M-3215-1A 
30 19.9 OR766CT-ND 1.25 1.13 1.00 | OR766TR-ND 622.75/M | XF2L-3025-1A 33 | 17.6 | 21.0| 16.0) OR725CT-ND 1.81 1.63 1.45 | OR725TR-ND 903.50/M | XF2M-3315-1A 
30 | 10:9 JRORABZGIENDM 1.25 1.13 1.00 MORAGAIRINDES  622.75/M | XF2L“2035-1A 34 ]1e1]215|165|OR726CT-ND 1.84 166 148 [OR726TR-ND _921.00/M | XF2M-3415-14 
35 | 18.6 | 22.0] 17.0) OR727CT-ND 2.03 1.83 1.63 | OR727TR-ND 1015.26/M | XF2M-3515-1A 
. 36 | 19.1 | 22.5] 17.5) OR728CT-ND 1.92 1.73 1.54 | OR728TR-ND 960.76/M | XF2M-3615-1A 
0.5mm-Pitch Rotary-Lock 40 |21.1|24.5]19.5]OR729CT-ND 2.08 1.87 1.67 |OR729TR-ND —_1037.63/M | XF2M-4015-1A 
42 | 22.1 | 25.5 | 20.5) OR730CT-ND 2.24 2.02 1.80 | OR730TR-ND 1119.26/M | XF2M-4215-1A 
FPC Connector XF2H 45 | 23.6 | 27.0 | 22.0) OR731CT-ND 2.29 2.06 1.84 | OR731TR-ND 1144.38/M | XF2M-4515-1A 
SPECIFICATIONS: « Rated Current: 0.5A * Rated Voltage: 50VDC * Withstand Voltage: 250VAC 50 | 26.1 | 29.5 | 24.5) OR732CT-ND 246 2.22 1.97 | OR732TR-ND 1228.50/M | XF2M-5015-1A 


for 1 minute ¢ Insertion Tolerance: 20 times FEATURES: « Rotary-lock at rear instead of front 
simplifies assembly, provides secure connection even if cable flexes upward *FPC housing design ensures reliable 
alignment of circuits during assembly, unaffected by rotary-lock * Double-sided contacts can be used wherever top or 
bottom connection is needed, reducing part numbers on bill of materials * Low profile, measures only 2mm maximum 
above the circuit board Note: “Not for New Design” — Currently this Series is being replaced by XF2M Series 


Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. mn Part No. if] 25 50 | Part No. 1,500 Part No. 
14 14 0C642CT-ND 1.03 93 82 | = — | XF2H-1415-1LW 
22 15.1 OC646CT-ND. 89 80 rsa| — — | XF2H-2215-1LW 
26 171 OC648CT-ND 133 1.20 1.06 | — — | XF2H-2615-1LW 
38 23.1 OC655CT-ND 1.65 1.49 1.32 | OC655TR-ND 825.00/M | XF2H-3815-1LW 


0.5mm-Pitch FPC 
Connector - XF2U 


SPECIFICATIONS: © Contact Type: Vertical * Rated Current: 0.5A AC/DC Rated Voltage: 50V 
AC/DC » Withstand Voltage: 250V AC for 1 minute «Insertion Tolerance: 20 times » Housing: 
LCP resin (UL94V-0)/natural FEATURES: A miniature connector with a rotary backlock 


Digi@Reel° 


0.5mm-Pitch Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2N, XF2R 


SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.3A AC/DC Rated Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP resin (UL 94V-0)/black Contact: Spring copper 
alloy/nickel substrate (1.5m) gold-plated contacts (0.15ym) Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5m) 


_\ Pattern 
prohibited Area 


mechanism: On-board profile: 0.9mm; Depth Dimension: 3.5mm. + Connections can be made No. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
trom above’ or below thanks to the backlock mechanism ¢ Gold plated with an applicable FPC of ai Digi-Key PricelEach Digi-Key Pricing Omron 

: Fig. |Pos.) A | B | C | PartNo. 1 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 
No Dimensions ae Cut Tape a Tape & Reel 1 | 21 /13.8)11.8} — | OR705CT-ND 1.79 1.61 1.44 | OR705CT-ND 894.13/M | XF2N21153 
ea aS alee Excl ar | edu Key peeing aa orca 6 [61/41] 25/OR706CT-ND 141 1.27 1.43/OR706CT-ND ——704.00/M | XF2RO6154A 
4 31189168 ORBG2CT-ND 123 TH 99 ORSG2TRAND 31550/M XF2U-1415-3A 9 | 7.6 | 5.6 | 4.0 | OR707CT-ND 1.57 1.42 1.26 | OR707CT-ND 786.50/M | XF2R09154A 
20 141.1] 11.91 98 | oRs63CT-ND 148 134 119 | oR863TR-ND 741.00/M | XF2U-2015-3A 9 18 |12.1|10.1] 8.5 | OR708CT-ND 2.06 1.86 1.65) OR708CT-ND 1030.25/M | XF2R18154A 
o4 1131/1391] 11.8| ORS64CT-ND 459 143 107 oRse4TR-ND | 793.00/m | XF2U-2415-3A 2415.1] 13.1] 11.5] OR709CT-ND 2.38 2.15 1.91| OR7O9CT-ND —1192.38/M | XF2R24154A 
30 | 16.1) 16.9] 14.8] ORS65CT-ND 1.76 1.59 1.41 | OR865TR-ND 879.13/M | XF2U-3015-3A 34 | 20.1) 18.1) 16.5) OR710CT-ND = 2.93 2.64 2.34) — — | XF2R34154A 
40 | 21.1] 21.9] 19.8] OR866CT-ND 2.20 1.98 1.76 | OR866TR-ND 1098.13/M | XF2U-4015-3A. 40 | 23.1} 21.1] 19.5 | OR711CT-ND 3.25 2.93 2.61 | OR711CT-ND 1626.63/M | XF2R40154A 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON FPC Connectors 


Unique Omron FPC Features 
| xF2Serics Upper Contact , 4 


Rotary slider independent 1. Mount the connector. Lower Contact 


of the FPC socket 
—>}> Slider does not disconnect V/A, 
if the FPC is lifted. = 


High reliability - A mounted FPC 
will not come off if excess force 2. Insert the FPC. 


is applied to it. i} | V4] - 


Rotary Stier 


Upper Contact 


Lower Contact 


3. Lock the rotary slider. 


Double-sided contact 
Note: Except the XF2C and 61-pin XF2B-61. 


—> No need to discriminate between the upper 


Four-sided FPC housing and lower FPC contracts. 
; . Connectors are the same, so it’s not necessary to 
3 Construction prevents FPC displacement. distinguish between the upper and lower contacts 
Mounting reliability is enhanced becuase when connecting upper and lower PCBs. 


the FPC is held in a four-sided housing and 
is unaffected by the slider operation. 


With ease of operation and secure mounting in tight spaces, the XF Series is widely used in a variety of industries: 
e Any type of handheld device 

¢ Mobile Phones, Digital Cameras, Digital Music Players, Digital Video Cameras 

¢ Test & Measurement Equipment 

¢ Medical Diagnostic Equipment 

e Automotive OEM and After-market Infotainment Applications 


FPC Connector Product Overview 


Lock ; On-board Applicable 
Mode mechanism nice profile Pepin FPC thickness Contact type 
— Rotary backlock | 0.3 mm 0.9 mm 4.0 mm 0.12 mm an 
XF2C y aii 
Double-sided 
= Rotary backlock | 0.3mm 1.2mm 5.5mm 0.2 mm contact 
<a 7 (See note 1.) 
XF2B 
= Rotary backlock | 0.5 mm 0.9 mm 3.5 mm 0.2 mm euble sided 
contact 
XF2U 
= Rotary backlock | 0.5 mm 1.4mm 3.5 mm 0.3 mm Beubleside0 
contact 
XF2W 
. 2.0 mm 5.9mm Double-sided 
—— Rotary backlock | 0.5 mm (See note 2.) | (See note 2.) 0.3 mm eanieel 
XF2M nlf 
me 2 Slide lock 0.5mm 1.2mm 3.5mm 0.3 mm Upper/lower 
Ma contact 
XF2L 
~ Slide lock 0.5 mm 4.15 mm 3.4mm 0.3 mm Single-sided 
"4 contact 
XF2) “yp 


Note 1: Models with 61 pins have upper contacts. 
2: Specifications for models with 55 pins and those with 60 pins differ. 


OMRON. 


ELECTRONIC COMPONENTS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FCI 


0.30 mm (0.012”) FFC-FPC Connectors 


~Z SFYL and SFYL-U Series 


The SFYL and SFYL-U Series are a 0.30 mm (0.012 in) pitch cable to board 
connector with an ultra low profile. The series adopts the Surface Mount Technology 
(SMT) and Zero Insertion Force (ZIF) or Low Insertion Force (LIF) mechanism 
which enable easier cable insertion. These are suitable for high density design of 
consumer equipment, especially CD-ROM Drive, Digital Still Camera (DSC), Digital 


Video Camera (DVC) and Mobile Phone. 


Features: ¢ Ultra low profile design provides a body height of 1.2 mm (0.047 in.) 
* Easy handling cable insertion by actuator driven » High cable retention force 


¢ Design against solder and flux wicking 
Materials: 


Mechanical and Electrical Performance: 


AC 200V ¢ Current Rating: AC/DC 0.2A 


ity (Actuator Operation): 10 cycle maximum 
-25°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 50MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: 


© Housing/Actuator: Glass reinforced high temperature thermoplastic (UL94V-0) 
¢ Color: Housing: White; Actuator: Black * Contact: Copper Alloy 


¢ Temperature Range: 


Cut Tape Tape and Reel 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing FCI 
Positions A B c Part No. 1 25 100 Part No. 4,500 Part No. 
SFYL Series — Lower Contact Location 
21 0.118 (3.00) 0.213 (5.40) 0.339 (8.60) 609-1217-1-ND 1.45 79 67 609-1217-2-ND 560.00/M 10013057-211200ELF 
SFYL-U Series — Upper Contact Location 
39 0.146 (3.70) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1230-1-ND 1.96 1.06 93 609-1230-2-ND 653.13/M 10017251-392240ELF 


0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system en- 
sures a low cost connection with reliability equal to gold 
plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an 
increased number of mating cycles with minimal wear. The 
ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating 
operation. The slider ensures maximum cable retention with 
a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low 
contact resistance. The cable lock option provides cable strain 
relief as well as full retention of cable. 


62674 Series: 

* Housing: Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Black « Slider: 
Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown’ * Contact: Phos- 
phor Bronze. Tin Alloy Plated 

62684 Series: 

*Housing: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Beige 
* Slider: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Black * Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFV Series: 


Digi Reel” 


Specifications: * Contact Resistance: 30mQ maximum 
* Insulation Resistance: 100MQ minimum « Durability (Mating 
Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


* Housing: Polyamide Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, 
Black » Slider: PPS Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown 
(with cable-lock: Black) * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy 


* Current Rating: 0.5 A AC/DC » Voltage Rating: 50 V AC/DC Plated 
No. of Cut Tape 
Posi- | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | FCI 
Fig.) tions | Location A B c D Part No. 1 25 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
62674 Series — Top Entry Without Cable Lock (Gold Plated) 
8 _— 0.335 (8.50) | 0.138 (3.50) = = 609-1204-1-ND 72 37 .29 609-1204-2-ND 1,000 220.63 | 62674-081121ALF 
12 _ 0.413 (10.50) | 0.217 (5.50) — _— 609-1205-1-ND 75 37 31 609-1205-2-ND 1,000 233.63 | 62674-121121ALF 
20 = 0.571 (14.50) | 0.374 (9.50) = _ 609-1207-1-ND 83 Al 35 609-1207-2-ND 1,000 262.50 | 62674-201121ALF 
21 = 0.591 (15.00) | 0.394 (10.00) = = 609-1208-1-ND .78 39 33 609-1208-2-ND 1,000 248.10 | 62674-211121ALF 
1 24 = 0.650 (16.50) | 0.453 (11.50) = = 609-1210-1-ND 84 44 .37 609-1210-2-ND 1,000 300.00 | 62674-241121ALF 
26 = 0.689 (17.50) | 0.492 (12.50) _— _— 609-1212-1-ND 92 A8 40 609-1212-2-ND 1,000 315.00 | 62674-261121ALF 
30 = 0.768 (19.50) | 0.571 (14.50) = _ 609-1213-1-ND 94 A8 AL 609-1213-2-ND 1,000 329.38 | 62674-301121ALF 
32 = 0.807 (20.50) | 0.610 (15.50) = = 609-1214-1-ND 97 51 43 609-1214-2-ND 1,000 348.75 | 62674-321121ALF 
33 = 0.827 (21.00) | 0.630 (16.00) = = 609-1215-1-ND 1.22 65 55 609-1215-2-ND 1,000 431.25 | 62674-331121ALF 
62684 Series — Side Entry Without Cable Lock (Gold Plated) 
40 Lower 0.957 (24.30) | 0.768 (19.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1195-1-ND 1.14 57 49 609-1195-2-ND 2,000 379.80/M | 62684-401100ALF 
45 Lower 1.055 (26.80) | 0.866 (22.00) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1196-1-ND 1.27 70 59 609-1196-2-ND 2,000 460.23/M | 62684-451100ALF 
50 Lower 0.957 (24.30) | 0.965 (24.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1197-1-ND 1.19 64 54 609-1197-2-ND 2,000 420.30/M | 62684-501100ALF 
32 Upper 0.799 (20.30) | 0.610 (15.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1198-1-ND 95 48 40 609-1198-2-ND 2,000 315.15/M | 62684-322100ALF 
2 34 Upper 0.839 (21.30) | 0.650 (16.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1199-1-ND 99 51 44 609-1199-2-ND 2,000 331.35/M | 62684-342100ALF 
40 Upper 0.957 (24.30) | 0.768 (19.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1200-1-ND 1.24 69 58 609-1200-2-ND 2,000 450.08/M | 62684-402100ALF 
45 Upper 1.055 (26.80) | 1.055 (26.80) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) 1.09 56 48 609-1201-2-ND 2,000 372.45/M | 62684-452100ALF 
50 Upper 1.154 (29.3) | 0.965 (24.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-1202-1-ND 1.43 79 67 609-1202-2-ND 2,000 519.39/M | 62684-502100ALF 
55 Upper 1.252 (31.8) | 1.063 (27.00) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) | 609-2840-1-ND 97 52 47 609-2840-2-ND 2,000 324.05/M | 62684-5521NOALF 
SFV Series — Side Entry, Lower Contact Location Without Cable Lock 
4 Lower 0.295 (7.50) | 0.059 (1.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1846-1-ND 91 AT 40 609-1846-2-ND 3,000 214.60/M | SFV4R-1STE1LF 
5 Lower 0.315 (8.00) | 0.079 (2.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1848-1-ND 97 50 43 609-1848-2-ND 3,000 313.64/M | SFV5R-1STE1LF 
6 Lower 0.335 (8.50) | 0.098 (2.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1850-1-ND 1.20 67 56 609-1850-2-ND 3,000 428.50/M | SFV6R-1STE1LF 
10 Lower 0.413 (10.50) | 0.177 (4.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1856-1-ND 1.38 75 64 609-1856-2-ND 3,000 494.34/M | SFV10R-1STE1LF 
12 Lower 0.453 (11.50) | 0.217 (5.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1858-1-ND 1.03 57 48 609-1858-2-ND 3,000 366.51/M | SFV12R-1STE1LF 
14 Lower 0.492 (12.50) | 0.256 (6.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1860-1-ND 1.07 59 50 609-1860-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-1STE1LF 
2 15 Lower 0.512 (13.00) | 0.276 (7.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1862-1-ND 1.09 60 51 609-1862-2-ND 3,000 386.75/M | SFV15R-1STE1LF 
16 Lower 0.531 (13.50) | 0.295 (7.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1864-1-ND 1.08 60 50 609-1864-2-ND 3,000 384.18/M | SFV16R-1STE1LF 
18 Lower 0.571 (14.50) | 0.335 (8.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1866-1-ND 1.65 90 79 609-1866-2-ND 3,000 624.54/M | SFV18R-1STE1LF 
20 Lower 0.610 (15.50) | 0.374 (9.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1868-1-ND 1.81 1.01 89 609-1868-2-ND 3,000 704.48/M | SFV20R-1STE1LF 
24 Lower 0.689 (17.50) | 0.453 (11.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1875-1-ND 1.80 1.01 88 609-1875-2-ND 3,000 701.68/M | SFV24R-1STE1LF 
26 Lower 0.728 (18.50) | 0.492 (12.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1877-1-ND 83 AB .39 609-1877-2-ND 3,000 295.69/M | SFV26R-1STE1LF 
28 Lower 0.768 (19.50) | 0.531 (13.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1879-1-ND 1.41 .78 67 609-1879-2-ND 3,000 518.42/M | SFV28R-1STE1LF 
30 Lower 0.807 (20.50) | 0.571 (14.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1881-1-ND 1.47 81 69 609-1881-2-ND 3,000 524.12/M | SFV30R-1STE1LF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Upper 0.295 (7.50) | 0.059 (1.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1847-1-ND 91 A7 40 609-1847-2-ND 3,000 214.60/M | SFV4R-2STE1LF 
5 Upper 0.315 (8.00) | 0.079 (2.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1849-1-ND 1.07 60 50 609-1849-2-ND 3,000 382.33/M | SFV5R-2STE1LF 
6 Upper 0.335 (8.50) | 0.098 (2.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1851-1-ND 1.47 83 Fr Al 609-1851-2-ND 3,000 547.40/M | SFV6R-2STE1LF 
8 Upper 0.374 (9.50) | 0.138 (3.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1855-1-ND 86 43 36 609-1855-2-ND 3,000 264.92/M | SFV8R-2STE1LF 
2 10 Upper 0.413 (10.50) | 0.177 (4.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1857-1-ND PA 40 34 609-1857-2-ND 3,000 253.75/M | SFV10R-2STE1LF 
12 Upper 0.453 (11.50) | 0.217 (5.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1859-1-ND 1.03 57 48 609-1859-2-ND 3,000 366.51/M | SFV12R-2STE1LF 
14 Upper 0.492 (12.50) | 0.256 (6.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) 1.07 59 50 609-1861-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-2STE1LF 
15 Upper 0.512 (13.00) | 0.276 (7.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1863-1-ND 1.28 69 59 609-1863-2-ND 3,000 466.98/M | SFV15R-2STE1LF 
18 Upper 0.571 (14.50) | 0.335 (8.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1867-1-ND 1.14 63 53 609-1867-2-ND 3,000 404.85/M | SFV18R-2STE1LF 
20 Upper 0.610 (15.50) | 0.374 (9.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1869-1-ND 1.53 86 .74 609-1869-2-ND 3,000 570.64/M | SFV20R-2STE1LF 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FC} 0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


= Reel 
TS, SMT/ZIF Type (Cont.) 
No. of Cut Tape 
Posi- | Contact Dimension - Inch (mm) Price Each Digi-Key Tape and Reel | FCI 
Fig.| tions | Location A B Cc D 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 

22 Upper 0.650 (16.50) | 0.413 (10.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1874-1-ND 1.38 77 66 609-1874-2-ND 3,000 51730/M | SFV22R-2STE1LF 
24 Upper 0.689 (17.50) | 0.453 (11.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1876-1-ND 1.41 77 66 609-1876-2-ND 3,000 506.80/M | SFV24R-2STE1LF 

2 26 Upper 0.728 (18.50) | 0.492 (12.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1878-1-ND 1.33 .74 62 609-1878-2-ND 3,000 473.25/M | SFV26R-2STE1LF 
28 Upper 0.768 (19.50) | 0.531 (13.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1880-1-ND 1.41 .78 66 609-1880-2-ND 3,000 502.32/M | SFV28R-2STE1LF 
30 Upper 0.807 (20.50) | 0.571 (14.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1882-1-ND 2.02 1.19 1.03 609-1882-2-ND 3,000 832.72/M | SFV30R-2STE1LF 

SFV Series — Side Entry With Cable-Lock 
2 20 Upper 0.610 (15.50) | 0.374 (9.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) | 609-1870-1-ND 1.23 68 58 609-1870-2-ND 3,000 439.76/M | SFV20R-4STE1LF 
Side Entry 

10 Lower 0.295 (7.50) | 0.177 (4.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1234-1-ND 1.04 52 44 609-1234-2-ND 4,500 320.63/M | 10051922-1010ELF 
12 Lower 0.335 (8.50) | 0.217 (5.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1236-1-ND 86 45 .38 609-1236-2-ND 4,500 273.60/M | 10051922-1210ELF 
14 Lower 0.374 (9.50) | 0.256 (6.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1237-1-ND 88 5 .39 609-1237-2-ND 4,500 277.88/M | 10051922-1410ELF 

2 15 Lower | 0.394 (10.00) | 0.276 (7.00) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1238-1-ND 95 48 40 609-1238-2-ND 4,500 299.26/M | 10051922-1510ELF 
24 Lower 0.571 (14.50) | 0.453 (11.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1241-1-ND 1.16 62 52 609-1241-2-ND 4,500 380.80/M | 10051922-2410ELF 
30 Lower 0.689 (17.50) | 0.571 (14.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1244-1-ND 1.30 72 61 609-1244-2-ND 4,500 455.00/M | 10051922-3010ELF 
57 Lower 1.220 (31.00) | 1.102 (28.00) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) | 609-1233-1-ND 2.79 1.51 1.32 = _— — | 10042867-57MB10ELF 


0.80 mm (0.031”) FFC-FPC Connectors 
SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an increased 
number of mating cycles with minimal wear. The ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a minimum 
size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. The cable lock option provides cable strain relief as well as full retention of cable. 


Specifications: * Housing Material: Glass Reinforced PPS, UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Bronze, Matte pure Tin plated * Contact Resistance: 30MQ maximum = Insulation 
Resistance: 500MQ minimum ¢ Durability (Mating Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C « Current Rating: 0.5A AC/DC « Voltage Rating: 100V AC/DC 


No. of Dimensions - Inch (mm) Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6 0.402 (10.20) 0.157 (4.00) 609-1171-1-ND .95 48 AI 609-1171-2-ND 2,000 31725/M | SFR6R-1STE1LF 
8 0.465 (11.80) 0.220 (5.60) 609-1172-1-ND 1.01 53 45 609-1172-2-ND 2,000 334.31/M | SFR8R-1STE1LF 
10 0.528 (13.40) 0.283 (7.20) 609-1173-1-ND 1.11 59 51 609-1173-2-ND 2,000 37734/M | SFR10R-1STE1LF 
12 0.591(15.00) 0.346 (8.80) 609-1174-1-ND 1.06 59 -50 609-1174-2-ND 2,000 384.83/M_ | SFR12R-1STE1LF 
24 0.969 (24.60) 0.724 (18.40) 609-1180-1-ND 1.25 71 58 609-1180-2-ND 2,000 465.02/M | SFR24R-1STE1LF 
28 1.094 (27.80) 0.850 (21.60) 609-1182-1-ND 1.48 80 69 609-1182-2-ND 2,000 550.71/M | SFR28R-1STE1LF 
30 1.157 (29.40) 0.913 (23.20) 609-1183-1-ND 2.96 1.60 1.37 609-1183-2-ND 2,000 1101.57/M_| SFR30R-1STE1LF 


1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors 


The Gas-Tight, High pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliability equal to 
gold plating. The Zero Insertion Force connection allows an increased number of mating cycles with minimal 
wear. The ZIF pre-holding process allows a stable and reliable mating operation. The Low Insertion Force 
(LIF) contacts positioning provides a reliable and easy mating operation. The slider ensures maximum cable 
retention with a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. Kinked solder 
tails provide added PCB retention. 

Specifications: * Current Rating: 1A AC/DC «Voltage Rating: 100V AC/DC Contact Resistance: 30mQ 
maximum ¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum « Durability (Mating Cycles): ZIF - 20 cycles, LIF - 30 
cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C. 


Digi@Reel” 


SLW Series: * Housing: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black Slider: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, 
Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

HLW Series: * Housing: PBT, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 
HFW Series: * Housing: Polyamide 6T, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin 
Alloy Plated 

SFW Series: * Housing: For Right Angle Version: PPS, Glass Reinforced, UL94V-0 For FPC/FCC: Housing 
Color: Brown (with cable-lock: Black) Slider Color: Black (with cable-lock: Brown) For Vertical Version: Heat- 
Resisting Resin, Glass Reinforced, UL94V-0 Housing Color: Brown Slider Color: Black * Contact Phosphor 
Bronze, Tin Alloy Plated 


No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SLW Series — Top Entry PC Mount ZIF 

4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1929-NDt 55 6.69 21.42 = = _— SLW4S-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1931-NDt 83 8.52 27.26 = = = SLW5S-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1933-NDt 68 7.03 22.50 = = = SLW6S-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1935-NDt 58 7.06 22.58 = = = SLW8S-1C7LF 

1 10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1937-NDt 63 781 25.00 = = _— SLW10S-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1939-NDt 1.19 16.34 54.95 = _— _ SLW12S-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1941-NDt 2 8.77 29.24 = = = SLW14S-1C7LF 
15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1943-NDt 1.35 18.13 62.15 = _— — SLW15S-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1945-NDt 1.33 1787 61.25 = = _ SLW16S-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1947-NDt 1.01 10.38 35.20 = = a SLW18S-1C7LF 

t Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FCI, 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont, DigiReel® |) feks | 


— 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1949-ND 1.02 13.38 45.18 = _— — SLW20S-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1951-ND 78 9.78 31.79 = = = SLW22S-1C7LF 
1 24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1953-ND 2.16 21.58 73.98 = = = SLW24S-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1955-ND 87 10.21 33.19 = = = SLW26S-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1957-ND 64 797 25.50 = _ = SLW28S-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1959-ND 1.10 15.16 51.00 = = = SLW30S-1C7LF 
HLW Series — Top Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1815-ND 23 2.54 783 = =— = HLW4S-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1817-ND .25 2.71 8.40 = — = HLW5S-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1819-ND 26 2.81 8.71 = ed = HLW6S-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1821-ND -30 3.29 10.07 — _ _— HLW8S-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1823-ND 27 2.91 9.00 = _ = HLW10S-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1825-ND AB 5.49 1789 = _ = HLW12S-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1827-ND 29 3.38 10.35 = = = HLW14S-2C7LF 
2 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1829-ND 34 3.94 12.67 = = = HLW15S-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1831-ND 35 4.03 12.94 = _ = HLW16S-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1833-ND 37 4.29 13.49 = = = HLW18S-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1835-ND 38 4.38 13.75 = _— _ HLW20S-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1837-ND .38 4.55 14.30 = = = HLW22S-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1839-ND 39 4.64 14.59 = = = HLW24S-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1841-ND At 4.90 15.69 = _— _ HLW26S-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1843-ND 42 5.07 16.24 = _— = HLW28S-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1845-ND 42 5.07 16.24 = = = HLW30S-2C7LF 
SLW Series — Side Entry PC Mount ZIF 
4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1928-ND 52 6.10 19.70 = = = SLW4R-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1930-ND At 4.90 15.69 = = = SLW5R-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1932-ND At 4.90 15.69 = _ = SLW6R-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1934-ND 55 6.72 21.50 = = = SLW8R-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1936-ND 61 745 23.84 = _ = SLW10R-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1938-ND 1.20 16.46 55.35 = = = SLW12R-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1940-ND 82 10.07 34.16 = = = SLW14R-1C7LF 
3 15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1942-ND 71 8.52 28.40 = = = SLW15R-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1944-ND 74 9.02 30.06 a — = SLW16R-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1946-ND 83 10.18 34.53 = = = SLW18R-1C7LF 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1948-ND 78 9.76 31.73 = _— = SLW20R-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1950-ND 84 10.64 34.57 = _ = SLW22R-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1952-ND 85 10.43 35.37 = = = SLW24R-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1954-ND 87 10.93 3707 = _ — SLW26R-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1956-ND 69 8.25 2750 = = = SLW28R-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1958-ND 1.05 13.69 4729 = = = SLW30R-1C7LF 
HLW Series — Side Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1814-ND 20 2.27 6.88 = = = HLW4R-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1816-ND 25 2.70 8.11 = _— _ HLW5R-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1818-ND 25 2.71 8.40 = _ = HLW6R-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1820-ND 27 3.00 9.60 = = = HLW8R-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1822-ND 27 2.91 9.00 = _— = HLW10R-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1824-ND 30 3.24 10.65 = = = HLW12R-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1826-ND 31 3.50 11.25 = _— _ HLW14R-2C7LF 
4 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1828-ND 57 7.01 22.42 — = — HLW15R-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1830-ND 34 3.85 12.38 = = = HLW16R-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1832-ND 35 4.03 12.94 = al = HLW18R-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1834-ND 37 4.29 13.49 = = = HLW20R-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1836-ND .38 4.47 14.04 = = = HLW22R-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1838-ND 38 4.55 14.30 — _ _ HLW24R-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1840-ND At 4.82 15.14 = _ — HLW26R-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1842-ND Al 4.90 15.69 = = = HLW28R-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1844-ND 42 4.98 15.95 = = = HLW30R-2C7LF 
HFW Series — Top Entry SMT Non-ZIF 
4 0.276 (7.00) 0.118 (3.00) 609-1105-1-ND 42 5.25 16.97 609-1105-2-ND 1,000 133.32 HFW4S-2STE1LF 
5 0.315 (8.00) 0.157 (4.00) 609-1106-1-ND -70 8.80 28.16 609-1106-2-ND 1,000 232.32 HFW5S-2STE1LF 
6 0.354 (9.00) 0.197 (5.00) 609-1107-1-ND 42 5.25 16.97 609-1107-2-ND 1,000 169.68 HFW6S-2STE1LF 
7: 0.394 (10.00) 0.236 (6.00) 609-1108-1-ND 58 7.07 22.62 609-1108-2-ND 1,000 184.35 HFW7S-2STE1LF 
9 0.472 (12.00) 0.315 (8.00) 609-1110-1-ND 38 4.71 15.08 609-1110-2-ND 1,000 122.90 HFW9S-2STE1LF 
10 0.512 (13.00) 0.354 (9.00) 609-1111-1-ND 79 9.99 32.47 609-1111-2-ND 1,000 266.40 HFW10S-2STE1LF 
1 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 609-1112-1-ND 68 8.33 26.64 609-1112-2-ND 1,000 187.94 HFW11S-2STE1LF 
12 0.591 (15.00) 0.433 (11.00) 609-1113-1-ND 83 10.16 34.46 609-1113-2-ND 1,000 282.72 HFW12S-2STE1LF 
13 0.630 (16.00) 0.472 (12.00) 609-1114-1-ND 60 741 23.70 609-1114-2-ND 1,000 193.16 HFW13S-2STE1LF 
5 14 0.670 (17.00) 0.512 (13.00) 609-1115-1-ND 86 10.75 34.40 609-1115-2-ND 1,000 280.36 HFW14S-2STE1LF 
16 0.748 (19.00) 0.591 (15.00) 609-1117-1-ND 1.01 12.07 40.24 609-1117-2-ND 2,000 327.96/M HFW16S-2STE1LF 
18 0.827 (21.00) 0.670 (17.00) 609-1119-1-ND 89 14.11 3769 609-1119-2-ND 1,000 309.28 HFW18S-2STE1LF 
19 0.866 (22.00) 0.709 (18.00) 609-1120-1-ND 69 8.41 28.02 609-1120-2-ND 1,000 228.36 HFW19S-2STE1LF 
23 1.024 (26.00) 0.866 (22.00) 609-1124-1-ND 84 10.54 33.74 609-1124-2-ND 1,000 254.77 HFW23S-2STE1LF 
24 1.063 (27.00) 0.906 (23.00) 609-1125-1-ND 79 9.70 32.32 609-1125-2-ND 1,000 258.56 HFW24S-2STE1LF 
26 1.142 (29.00) 0.984 (25.00) 609-1127-1-ND 95 11.86 38.55 609-1127-2-ND 1,000 316.32 HFW26S-2STE1LF 
27 1.181 (30.00) 1.024 (26.00) 609-1128-1-ND 89 11.12 36.13 609-1128-2-ND 1,000 296.48 HFW27S-2STE1LF 
28 1.220 (31.00) 1.063 (27.00) 609-1129-1-ND 1.04 14.26 4795 609-1129-2-ND 1,000 414.72 HFW28S-2STE1LF 
29 1.260 (32.00) 1.102 (28.00) 609-1130-1-ND 98 12.41 40.35 609-1130-2-ND 1,000 319.04 HFW29S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF (Without Mounting Plate) 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1132-1-ND 94 11.82 38.42 609-1132-2-ND 1,000 315.20 SFW4S-2STE1LF 
6 5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1134-1-ND 72 9.05 29.41 609-1134-2-ND 1,000 303.04 SFW5S-2STE1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1136-1-ND 94 11.52 39.08 609-1136-2-ND 1,000 320.64 SFW6S-2STE1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1139-1-ND 1.01 12.64 41.07 609-1139-2-ND 1,000 336.96 SFW8S-2STE1LF 
t Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCI, 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont, ng@reer’ (Om 


— 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1140-1-ND 83 10.19 34.57 609-1140-2-ND 2,000 348.96/M SFW10S-2STE1LF 
11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1142-1-ND 85 10.65 36.13 609-1142-2-ND 1,000 296.48 SFW11S-2STE1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1144-1-ND 86 10.97 37.19 609-1144-2-ND 1,000 305.12 SFW12S-2STE1LF 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1148-1-ND 1.01 12.91 43.80 609-1148-2-ND 1,000 359.36 SFW15S-2STE1LF 
16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1150-1-ND 1.12 14.34 48.63 609-1150-2-ND 1,000 399.04 SFW16S-2STE1LF 
6 18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1154-1-ND 1.09 13.87 47.03 609-1154-2-ND 1,000 373.86 SFW18S-2STE1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1156-1-ND 68 8.13 2710 609-1156-2-ND 1,000 421.84 SFW20S-2STE1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1162-1-ND 1.42 19.55 65.77 609-1162-2-ND 1,000 543.92 SFW24S-2STE1LF 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1164-1-ND 1.19 15.53 52.44 609-1164-2-ND 1,000 42780 SFW26S-2STE1LF 
28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1166-1-ND 1.40 19.78 64.73 609-1166-2-ND 1,000 539.40 SFW28S-2STE1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1168-1-ND 1.29 16.85 58.22 609-1168-2-ND 1,000 474.92 SFW30S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF With Mounting Plate 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1133-1-ND 92 11.52 39.08 609-1133-2-ND 1,000 320.64 SFW4S-2STME1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1135-1-ND 93 11.42 38.73 609-1135-2-ND 1,000 317.76 SFW5S-2STME1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1138-1-ND 1.07 13.14 44.58 609-1138-2-ND 1,000 365.76 SFW8S-2STME1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1141-1-ND 85 10.34 35.08 609-1141-2-ND 1,000 37776 SFW10S-2STME1LF 
6 1 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1143-1-ND -90 11.22 3789 609-1143-2-ND 1,000 309.07 SFW11S-2STME1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1145-1-ND 87 11.15 3768 609-1145-2-ND 1,000 307.37 SFW12S-2STME1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1157-1-ND 1.26 16.46 55.59 609-1157-2-ND 1,000 453.53 SFW20S-2STME1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1163-1-ND 92 12.12 40.95 609-1163-2-ND 1,000 334.03 SFW24S-2STME1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1169-1-ND 1.48 20.36 68.47 609-1169-2-ND 1,000 566.25 SFW30S-2STME1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Lower Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1782-1-ND 68 8.48 2712 609-1782-2-ND 2,000 207.47/M HFW4R-1STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1784-1-ND 50 5.85 18.90 609-1784-2-ND 2,000 144.00/M HFW5R-1STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1786-1-ND 35 4.23 13.65 609-1786-2-ND 2,000 104.00/M HFW6R-1STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1788-1-ND .78 9.91 32.19 609-1788-2-ND 2,000 252.60/M HFW8R-1STE1LF 
vA 10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1790-1-ND 79 9.99 32.47 609-1790-2-ND 2,000 249.75/M HFW10R-1STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1792-1-ND 50 6.18 19.76 609-1792-2-ND 2,000 153.14/M HFW12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1794-1-ND 89 11.41 38.69 609-1794-2-ND 2,000 297.60/M HFW14R-1STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1800-1-ND 89 1.11 3769 609-1800-2-ND 2,000 289.95/M HFW18R-1STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1802-1-ND 58 6.94 23.12 609-1802-2-ND 2,000 176.87/M HFW20R-1STE1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Upper Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1783-1-ND ae 9.61 31.22 609-1783-2-ND 2,000 240.15/M HFW4R-2STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1785-1-ND 51 6.14 19.85 609-1785-2-ND 2,000 151.20/M HFW5R-2STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1787-1-ND 35 4.23 13.65 609-1787-2-ND 2,000 104.00/M HFW6R-2STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1789-1-ND 99 12.22 39.48 609-1789-2-ND 2,000 300.80/M HFW8R-2STE1LF 
7 10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1791-1-ND 73 9.19 29.85 609-1791-2-ND 2,000 229.65/M HFW10R-2STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1793-1-ND 92 11.26 36.02 609-1793-2-ND 2,000 279.16/M HFW12R-2STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1799-1-ND 53 6.44 20.62 609-1799-2-ND 2,000 159.81/M HFW16R-2STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1803-1-ND 1.31 15.76 52.52 609-1803-2-ND 2,000 401.78/M HFW20R-2STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1805-1-ND 68 8.53 27.28 609-1805-2-ND 2,000 208.69/M HFW22R-2STE1LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1807-1-ND 1.19 14.60 48.66 609-1807-2-ND 2,000 372.25/M HFW24R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1883-1-ND 91 11.36 38.53 609-1883-2-ND 2,000 296.40/M SFW4R-1STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1887-1-ND 91 11.59 39.31 609-1887-2-ND 2,000 302.40/M SFW5R-1STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1889-1-ND 1.24 15.26 48.82 609-1889-2-ND 2,000 378.36/M SFW6R-1STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1893-1-ND 79 9.97 32.41 609-1893-2-ND 2,000 249.30/M SFW8R-1STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1897-1-ND 1.00 13.13 44.35 609-1897-2-ND 2,000 350.10/M SFW10R-1STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1900-1-ND 89 1.11 37.67 609-1900-2-ND 2,000 289.80/M SFW12R-1STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1902-1-ND -90 11.52 39.08 609-1902-2-ND 2,000 300.60/M SFW14R-1STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1905-1-ND 97 12.35 41.71 609-1905-2-ND 2,000 329.25/M SFW15R-1STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1907-1-ND 1.15 15.75 52.98 609-1907-2-ND 2,000 415.28/M SFW16R-1STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1911-1-ND 97 12.71 42.92 609-1911-2-ND 2,000 338.85/M SFW18R-1STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1913-1-ND 1.41 19.46 66.73 609-1913-2-ND 2,000 537.52/M SFW20R-1STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1916-1-ND 1.03 13.48 46.55 609-1916-2-ND 2,000 367.50/M SFW22R-1STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1919-1-ND 1.03 14.14 4756 609-1919-2-ND 2,000 372.80/M SFW24R-1STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1921-1-ND 1.54 20.82 72.85 609-1921-2-ND 2,000 593.23/M SFW26R-1STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1924-1-ND -90 11.25 38.00 609-1924-2-ND 2,000 420.00/M SFW28R-1STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1926-1-ND 1.25 1768 57.85 609-1926-2-ND 2,000 466.03/M SFW30R-1STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1884-1-ND 88 10.98 37.23 609-1884-2-ND 2,000 286.35/M SFW4R-2STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1888-1-ND 88 10.98 37.23 609-1888-2-ND 2,000 286.35/M SFW5R-2STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1890-1-ND 1.02 13.47 45.49 609-1890-2-ND 2,000 359.10/M SFW6R-2STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1894-1-ND 78 9.74 31.65 609-1894-2-ND 2,000 243.45/M SFW8R-2STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1898-1-ND 1.19 14.88 4760 609-1898-2-ND 2,000 364.14/M SFW10R-2STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1901-1-ND 1.06 14.59 49.06 609-1901-2-ND 2,000 384.54/M SFW12R-2STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1903-1-ND 1.19 16.35 55.00 609-1903-2-ND 2,000 431.09/M SFW14R-2STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1906-1-ND 93 11.59 39.14 609-1906-2-ND 2,000 309.00/M SFW15R-2STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1908-1-ND 95 11.94 40.32 609-1908-2-ND 2,000 318.30/M SFW16R-2STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1912-1-ND 1.19 16.34 54.95 609-1912-2-ND 2,000 430.65/M SFW18R-2STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1914-1-ND 1.07 14.00 48.37 609-1914-2-ND 2,000 381.90/M SFW20R-2STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1917-1-ND 1.03 13.52 46.70 609-1917-2-ND 2,000 368.70/M SFW22R-2STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1920-1-ND 1.46 20.43 70.04 609-1920-2-ND 2,000 554.47/M SFW24R-2STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1922-1-ND 1.34 18.04 61.87 609-1922-2-ND 2,000 498.37/M SFW26R-2STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1927-1-ND 1.64 22.13 7744 609-1927-2-ND 2,000 630.57/M SFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1885-1-ND 87 10.64 36.08 609-1885-2-ND 2,000 277.50/M SFW4R-3STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1891-1-ND 76 9.55 31.02 609-1891-2-ND 2,000 238.65/M SFW6R-3STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1895-1-ND 95 11.82 39.92 609-1895-2-ND 2,000 315.15/M SFW8R-3STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1904-1-ND 1.15 15.86 53.35 609-1904-2-ND 2,000 418.18/M SFW14R-3STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1909-1-ND 1.13 13.87 46.22 609-1909-2-ND 2,000 353.59/M SFW16R-3STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1923-1-ND 1.12 15.35 51.62 609-1923-2-ND 2,000 404.55/M SFW26R-3STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1886-1-ND 80 9.78 31.30 609-1886-2-ND 2,000 242.58/M SFW4R-4STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1892-1-ND 79 9.94 32.31 609-1892-2-ND 2,000 248.55/M SFW6R-4STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1896-1-ND 84 10.23 34.69 609-1896-2-ND 2,000 266.85/M SFW8R-4STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1899-1-ND 87 10.93 37.05 609-1899-2-ND 2,000 285.00/M SFW10R-4STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1910-1-ND 1.13 13.87 46.22 609-1910-2-ND 2,000 353.59/M SFW16R-4STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1915-1-ND 1.03 13.04 42.39 609-1915-2-ND 2,000 326.10/M SFW20R-4STE1LF 
+ Bulk 
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molex 


Specifications: 
Electrical: 


© Voltage: 30V ¢ Current: 0.5A © Physical: Strip Length: 
4.0mm (.157") © Reinforcement Length: 6.00mm (.236”) 
© Conductor Width: 0.30mm (.012") »* Conductor Thickness: 
0.10 mm (.004") * End Thickness: 0.30 +0.05mm (.012 
+.002”) ¢ Temperature Range: -40°C ~ 80°C 


Length Jumper 


Unshielded Flat Flex Cable 


0.5mm Pitch Standard 


0.3mm FPC Connectors 


Specifications: 

Electrical: 

¢ Voltage: 50V © Current: 0.3A © Contact Resistance: 80m maximum 
© Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute * Insulation Resistance: 50MQ 
minimum 

Physical: 

© Housing Material: Liquid Crystal Polymer * Flammability: UL94V-0 « Color: 
Beige * Actuator: PA Polyamide (Nylon) 4/6 »* Temperature Range: -20°C ~ 85°C 
© Contact: Phosphor Bronze » Plating Contact: Tin/Bismuth * Contact Position: 
Bottom 


Reference Information: ; No.of | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex 
* UL Style No. 2896 * Mates with any 0.50mm (.020”) Pitch Positions (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Molex FFC/FPC Connector Right Angle, SMT, ZIF — Bottom Contact Style 
= = . 1 5.8 WM1512-ND 1.76 1.36 1.09 98 54809-1198-C 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 15 7.0 WM1513-ND 2.42 1.86 1.49 1.34 54809-1598-C 
Positions (mm) Part No. a 10 100 250 Part No. 19 8.2 WM1514-ND 3.08 2.37 1.90 1.71 54809-1998-C 
a 1. 21 8.8 WM1515-ND 3.35 2.58 2.07 1.86 54809-2198-C 
a: 18! (20mm) — Bons Compliant 25 10.0 | WM1516-ND 348-268 + ~=—-215 ~—.93_—|—_54809-2598-C 
6 3.5 WM14311-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 | 21020-0051 27 10.6 WM1517-ND 3.73 2.88 2.30 2.07 54809-2798-C 
10 55 WM14313-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 | 21020-0095 31 11.8 WM1518-ND 4.28 3.30 2.64 2.38 54809-3198-C 
i ( 33 12.4 WM1519-ND 4.45 3.43 2.74 247 54809-3398-C 
20 10S Wate a 12 a Bee) -e10eo eS 39 14.2 WM1520-ND 4.56 3.51 2.81 2.53 54809-3998-C 
24 12.5 WM14318-ND 4.45 3.71 2.72 2.31 21020-0249 
45 16.0 WM1521-ND 5.64 4.34 3.48 3.13 54809-4598-C 
30 15.5 WM14319-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 | 21020-0315 51 178 WM1522-ND 7.03 541 433 3.90 54809-5198-C 
36 18.5 WM14325-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0381 
40 20.5 WM14321-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 | 21020-0425 
50 25.5 | WM14323-ND 5.70 4.75 3.49 2.96 | 21020-3050 0 5mm FFC, /FPC 
2.00” (51mm) — RoHS Compliant Cc t 
6 3.5 | WM10200-ND 4143.45 2.54 2.14 | 21020-0053 onnectors @Reel 
10 5.5 WM10201-ND 4.14 3.46 2.53 2.15 | 21020-0097 Specifications: 
20 10.5 WM10202-ND 4.30 3.59 2.63 2.23 | 21020-0207 P i 
24 12.5 WM10203-ND 4.35 3.63 2.66 9.95 21020-0251 Electrical: * Voltage: 50V » Current: 0.4A (Series 51374); 0.5A (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 
30 15.5 WM10204-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21020-0317 52559, 52892, 54548, 51441, 54550) * Contact Resistance: 20mQ maximum (Series 52892, 52746, 52437, 54132, 
52745, 52435, 54104, 52559); 40mQ maximum (Series 54548, 51441, 54550, 51374) 
36 18.5 WM10205-ND 4.46 3.72 2.73 2.30 | 21020-0383 . : 2 : i i an 
40 205 WIM10206-ND 450 3.75 276 933 | 21020-0427 * Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute * Insulation Resistance: 5S0MOQ minimum 
50 25.5 WM10207-ND 4.65 3.88 2.84 2.42 | 21020-0543 Physical: * Housing Material: PA Polyamide (Nylon) 4/6, (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 
- 3 52892); Liquid Crystal Polymer (Series 54548, 54550); Liquid Crystal Polymer Glass Filled (Series 51441, 51374) 
3.00” (76mm) — RoHS Compliant ¢ Flammability: UL94V-0 » Actuator: Polyphenylene Sulfide, UL94V-0 * Contact: Phosphor Bronze (Series 52746, 
6 3.5 WM10224-ND 4.66 3.88 2.85 2.41 21020-0055 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 52892, 54548, 51441, 54550); Copper Alloy (Series 51374) » Plating: Tin/ 
8 4.5 WM10248-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 | 21020-0077 Bismuth (Series 52746, 52435, 52892, 54548, 51441, 51374); Tin (Series 52437, 54132, 52745, 54104, 52559, 54550) 
10 5.5 WM10225-ND 3.73 3.11 2.29 1.94 21020-0099 ¢ Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin over Nickel Plating (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 
12 6.5 WM10249-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 21020-0121 52892, 54548, 51441, 54550); Copper Alloy, Tin over Nickel Plating (Series 51374) * Temperature Range: -20°C ~ 85°C 
14 7.5 WM10250-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 | 21020-0143 (Series 52746, 54132, 52745, 54548, 51441, 54550, 52435); -25°C ~ 85°C (Series 52892, 51374); -40°C ~ 85°C (Series 
16 3.5 | WM10251-ND 4.66 3.89 286 2.42 | 21020-0165 52437, 54104, 52559) 
20 10.5 WM10226-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 21020-0209 
24 12.5 WM10227-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 21020-0253 
30 15.5 WM10228-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 | 21020-0319 
36 18.5 WM10229-ND 4.72 3.94 2.88 2.46 | 21020-0385 
40 20.5 WM10230-ND 4.66 3.88 2.84 2.41 21020-0429 
50 25.5 WM10231-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 | 21020-7650 
4.00” (102mm) Open 
—factuat 
6 3.5 | WM0208-NDe 465 389 285 241 | 21020-0057 Shen aciuater Open actuator aa 
10 55 WM10209-ND@ 3.47 2.90 213 1.80 | 21020-0101 Locked actuator Locked actuator ; 
20 10.5 | WM10210-ND® 4.92 4.10 3.00 2.55 | 21020-0211 {4 Locked : 
24 12.5 WM10211-ND@ 5.02 4.18 3.08 2.60 | 21020-0255 
30 15.5 WM10212-ND® 5.18 4.32 3.17 2.68 | 21020-0321 
36 18.8 WM10213-ND 5.76 4.81 3.53 2.99 | 21020-0387 
40 20.5 WM10214-ND@ 5.43 4.54 3.33 2.81 21020-0431 
50 25.5 WM10215-ND® 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21020-0547 
5.00” (127mm) — RoHS Compliant 
6 3.5 WM10232-ND 5.69 4.74 3.48 2.96 | 21020-0059 
10 5.5 WM10233-ND 5.69 4.75 3.48 2.96 | 21020-0103 
20 10.5 WM10234-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0213 
24 12.5 WM10235-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21020-0257 
30 15.5 WM10236-ND 5.70 4.75 3.48 2.94 | 21020-0323 
36 18.8 WM10237-ND 5.70 4.74 3.48 2.96 | 21020-0389 
40 20.5 WM10238-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0433 
50 25.5 WM10239-ND 5.70 4.76 4.60 3.92 | 21020-2750 
6.00” (152mm) 
6 3.5 WM10216-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0061 Y S 
10 5.5 WM10217-ND@ 5.69 4.74 3.49 2.95 | 21020-0105 Open actuator 3. Open actuator 
20 10.5 WM10218-ND@ 5.69 4.74 3.49 2.95 | 21020-0215 Locked actuator Locked actuator 
24 12.5 WM10219-ND@ 5.96 4.96 3.65 3.09 | 21020-0259 
30 15.5 WM10220-ND® 6.20 5.19 3.79 3.22 | 21020-0325 
36 18.5 | WM10221-ND® 6.37 5.31 3.90 3.30 | 21020-0391 
40 20.5 WM10222-ND@ 7.59 6.32 4.65 3.94 | 21020-0435 No. of] Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | Molex 
50 25.5 | WM10223-ND@ 672 5.61 410 ~—3.49 | 21020-0548 Fig) | (Pos! meAGn aE |i (Part No! 1 40 100 | aly. | Pricing | Part No. 
8.00” (203mm) — RoHS Compliant Bottom Contact Style 
6 3.5 WM10240-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0065 6 910) 5.9 4.3 | WM7700CT-ND 1.57 1.35 1.05 | 1,000 670.78 | 52746-0670 
10 5.5 WM10241-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0109 10 | 11.10) 5.9 4.3 | WM7701CT-ND 2.20 1.89 1.47 | 1,000 941.85 | 52746-1070 
20 10.5 WM10242-ND 5.70 4.74 3.49 2.96 | 21020-0219 20 | 16.10} 59 4.3 | WM7702CT-ND 3.41 2.92 2.28 | 1,000 1457.05 | 52746-2070 
24 12.5 WM10243-ND 5.95 4.95 3.64 3.08 | 21020-0263 24 | 18.60] 6.1 4.5 |WM7703CT-ND 4.07 3.49 2.72 | 1,000 1740.90 | 52437-2472 
30 15.5 WM10244-ND 6.21 5.19 3.80 3.21 21020-0329 1 30 | 21.60] 6.1 4.5 |WM7704CT-ND 1.56 1.34 1.04 | 1,000 707.35 | 52437-3072 
36 18.5 WM10245-ND 6.37 5.30 3.90 3.29 | 21020-0395 36 | 23.50] 6.55 | 5.0 |WM7705CT-ND 3.12 2.68 2.09 | 1,500 | 1336.00/M | 54132-3697 
40 20.5 WM10246-ND 6.48 5.39 3.97 3.36 | 21020-0439 40 | 25.50] 6.55 | 5.0 |WM7706CT-ND 3.92 3.36 2.62 | 1,500 | 1678.00/M |) 54132-4097 
50 25.5 WM10247-ND 6.73 5.61 411 3.49 | 21020-0574 50 | 30.50] 6.55 | 5.0 |WM7707CT-ND 4.67 4.00 3.12 | 1,500 | 1997.00/M | 54132-5097 
@ RoHS Compliant t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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molex mm FFC/FPC 4mm FFC/FPC Connectors Digi® Reel’ 


Reel®” Roks 
Connectors (cont) heel’ [Hes] cae 
5 7 ay 5 Right Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. 
a Nor{ot AaiDimensionsi(mm) Dinikey CutiTanelerice Each ranean Roel Molex * Material: 4/6 nylon, UL94V-0 « Actuator: PPS, UL94V-0 » Contact: Phosphor Bronze « Plating: Tin Solder * Tabs: 
Fig.] Pos. | A B C | PartNo. 1 10 100 | aty. Pricing | Part No. Phosphor Bronze, Tin Plating » Temperature: -20°C ~ 85°C « Electrical: Voltage: 125V » Current: 1.0 » Contact 
Top Contact Style Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC/1 minute 
6 910 | 5.7 4.3  |WM7708CT-ND 1.06 91 71 | 1,000 454.65| 52745-0696 Vertical: ied ne aie thick dire ae ee bana nee low cae resistance. Optional cable 
retention barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper 
10 | 11.10) 5.7 4.3, |WM7709CT-ND 1.53 1.32 1.03 | 1,000 856.60) 52745-1096 orientation to PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. * Material: Housing 4/6 nylon, 
20 | 16.10) 5.7 4.3 |WM7710CT-ND 2.26 1.94 1.51 | 1,000 967.05 | 52745-2096 UL94V-0 » Actuator: LCP, UL94V-0 » Contact: Phosphor Bronze Alloy » Plating: Tin/Lead, 90/10 » Temperature: -20°C 
P) 24 | 18.60] 59 4.5 |WM7711CT-ND 3.93 277 2.16 | 1,000 4381.63| 52435-2472 Gana . AVA Voltage: eal ° tla 1.0A Sana Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding 
oltage: 5 er minute » Insulation Resistance: minimum 
30 | 21.60] 5.9 | 45 |WM7712CT-ND 364 312 2.43] 1,000] 1556.80] 52435-3072 . ‘i 
40 | 25.50] 6.55 | 5.0 |WM7713CT-ND 4.00 3.43 2.67 | 1,500] 1713.00/M| 54104-4096 
50 | 30.50] 6.55 | 5.0 |WM7714CT-ND 4.37 3.74 ~—-2.92 | 1,500] 1868.00/M| 54104-5096 : Opened 
= Actuator 3.6 
Vertical Contact Style ' 2 Se fe 
6 | 8.70 WM7715CT-ND 1.60 1.38 1.07 | 1,000 686.35 | 52559-0672 _ ; . 7.25 | 
10 | 10.70 WM7716CT-ND 1.98 1.70 1.33 | 1,000 848.93 | 52559-1072 VES if : : | aie 
12 | 11.70] 5.30 | 3.90 |WM7952CT-ND 175 1.50 1.17 | 1,000 792.00 | 52559-1272 Locked: Achialor 
3 | 20 | 15.70 WM7717CT-ND 331 284 2.21] 1,000) 1416.98] 52559-2072 
24 | 17.70 WM7718CT-ND 3.97 340 265 | 1,000) 1699.95] 52259-2472 
30 | 20.70 WM7719CT-ND 4.82 413 3.22] 1,000) 2062.03] 52559-3072 
36 | 23.70] 5.30 | 3.90 |WM7720CT-ND 5.30 4.54 3.54] 1,000] 2267.83] 52559-3672 
40 | 25.70 WM7721CT-ND 5.42 4.64 3.62] 1,000) 2318.05] 52559-4072 
t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Pos. A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical, SMT, ZIF 
10 78 WM1649-ND 204 157 1.26 | 51374-1073-P Nae lomansian CutTape TeR 
13 9.3 WM1650-ND 2.63 2.03 1.62 | 51374-1373-P of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
15 103 _ _ WM1651-ND 270 2.09 1.67 | 51374-1573-P Fig.|Pos.| Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | PartNo. 
20 128 WM1652-ND 2.43 1.88 1.50 51374-2073-P Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style — RoHS Compliant 
: nE98. 4 ].405 (10.30) | WM7675CT-ND 1.31 1413.88 ] WM7675TR-ND 561.58 | 52207-0485 
26 15.8 WM1653-ND 274 OM 1.69 | 51374-2673-P 
4 6 | 484 (12.30) | WM7676CT-ND 111 95 74 | WM7676TR-ND 474.78 | 52207-0685 
30 178 WM1654-ND 314 242 1.94 | 51374-3073-P 8 | 562 (14.30) | WM7677CT-ND 1.45 1.25 97 | WM7677TR-ND 621.08 | 52207-0885 
33 19.3 WM1655-ND 3.01 2.32 4.86 | 51374-3373-P 10 | .641 (16.30) | WM7678CT-ND 1.78 1.53 1.19 | WM7678TR-ND 761.00 | 52207-1085 
7 sole WIERD Ae baat: oa | elapdaone 12 | .720 (18.30) | WM7679CT-ND 2.09 1.79 1.40 | WM7679TR-ND 892.15 | 52207-1285 
: ia ~ ; : : chee: 14 | .799 (20.30) | WM7680CT-ND 2.37 2.03 1.59 | WM7680TR-ND | 1014.13 | 52207-1485 
45 | 258 WLINISevAtD 50° 270-216 | 51974-4573-P 4 | 16 |.877 (22.30) | wM76sicT-ND 263 226 1.76 | wMvesttR-ND | 1126.00 | 52207-1685 
50 27.8 WM1658-ND 4.09 3.15 2.52 | 51374-5073-P 18 | 956 (24.30) | WM7682CT-ND 2.89 248 1.93 | WM7682TR-ND | 1235.50 | 52207-1885 
j _ 20 |1.035 (26.30)| WM7683CT-ND 3.12 267 2.09 | WM7683TR-ND | 1335.08 | 52207-2085 
Right Angle SMT, 21F —~ Bottom Contact Style 22 {1.114 (28.30)| WM7684CT-ND 3.34 2.86 2.23 | WM7684TR-ND | 1428.88 | 52207-2285 
y Bo VLE oe Bf #Bls | sBeBRe eeorG 24 |1.192 (30.30)| WM7685CT-ND 3.53 3.02 2.36 | WM7685TR-ND | 1509.90 | 55207-2485 
10 9.6 WM1524-ND 1.09 84 -67 | 52892-1095-C 26 |1.271 (32.30)| WM7686CT-ND 3.71 3418 248 | WM7686TR-ND | 1587.95 | 52207-2685 
12 10.6 - — | WMt525-nD 1.10 85 168 | 52892-1295-C 28 |1.350 (34.30)| WM7687CT-ND 3.90 3.34 2.61 | WM7687TR-ND | 1669.00 | 52207-2885 
14 116 WN1526-ND 1.28 ‘99 79 | 52899-1495-C 30 |1.430 (36.30) | WM7688CT-ND 4.09 350 273 | WM7688TR-ND | 1750.18 | 52207-3085 
16 126 WM1527-ND 1471.18 91 | 52892-1695-C Vertical, SMT, ZIF — RoHS Compliant 
5 6 | .496 (12.60) | WM7633CT-ND 243 1.82 1.42 | WM7633TR-ND 909.00 | 52610-0671 
18 13.6 WM1528-ND 1.65 1.27 1.02 | 52892-1895-C 8 | 575 (14.60) | WM7634CT-ND 2.54 218 1.70 | WM7634TR-ND | 1087.00 | 52610-0871 
20 14.6 WM1529-ND 193 149 1.49 | 52892-2095-C 10 | .654 (16.60) | WM7635CT-ND 2.92 251 1.95 | WM7635TR-ND | 1251.00 | 52610-1071 
24 166 = — | wwts30-np 209 ~1.61 1.29 | 52899-2495-c 12 | .732 (18.60) | WM7636CT-ND 3.35 287 2.24 | WM7636TR-ND | 1432.00 | 52610-1271 
96 _ Arve) Sat pia: tag) sesgen mance 14 | .811 (20.60) | WM7637CT-ND 3.72 3.19 2.49 | WM7637TR-ND | 1592.00 | 52610-1471 
: ' ; : ; le 16 | .890 (22.60) | WM7638CT-ND 4.04 3.46 2.70 | WM7638TR-ND | 1729.00 | 52610-1671 
28 | 186 WM IS32:ND 238 1831.47 | 52892-2895-C 2 | 48 |.969 (24.60) | WM7639cT-ND 432 370 288 | WM7639TR-ND | 1848.00 | 52610-1871 
6 8.2 WM1544-ND 149° 145 .92 | 54548-0670-C 20 |1.047 (26.60)| WM7640CT-ND 456 3.91 3.05 | WM7640TR-ND | 1952.00 | 52610-2071 
‘ Aart: 22 |1.126 (28.60)| WM7641CT-ND 4.91 4.20 3.28 | WM7641TR-ND | 2099.00 | 52610-2271 
i i aa 1 pa i so be a a 24 |1.205 (30.60) | WM7642CT-ND 5.23 4.48 3.49 | WM7642TR-ND | 2237.00 | 52610-2471 
He ie , , ATER Duet 4961. a dani| cBasanct ovo 26 |1.283 (32.60)| WM7643CT-ND 3.74 3.21 250 | WM7643TR-ND | 1600.00 | 52610-2671 
: par : a ; 54548-1270- 28 |1.362 (34.60)| WM7644CT-ND 5.70 4.88 3.81 | WM7644TR-ND | 2439.00 | 52610-2871 
6 | 16 13.2 WM1548-ND 282 2.18 1.74 | 54548-1670-C 30 |1.441 (36.60) | WM7645CT-ND 5.83 5.00 3.89 | WM7645TR-ND | 2496.00 | 52610-3071 
18 14.2 WM1549-ND 3.00 2.31 1.85 | 54548-1870-C Vertical, ZIF — No Pegs 
20 15.2 aA 4s5_| WM1550-ND 323 249 1.99 | 54548-2070-C 4 | .366 (9.30) | WM5300-ND® 1.88 153 118 | — — | 71226-0425 
¥ : . Saiahs 6 | 445 (11.30) | WM5301-ND® 259 211 162 | — — | 71226-0625 
oe 2 ||| lee HALHN Se 62 2042.35 | 54548-2470-6 8 |.524 (13.30) | WM5S302-ND@ 302 246 189 | — — | 71226-0825 
26 18.2 WM1552-ND 4.12 3.18 2.54 | 54548-2670-C 10 | 602 (15.30) | WM5303-ND@ 299 243 187 | — — | 71226-1025 
6 53 WM1553-ND 226 174 ~ +140 | 51441-0693-c 12 | .681 (17.30) | WM5304-ND@ 338 275 212 | — — | 71226-1225 
8 63 WM1554-ND 242 186 1.49 | 51441-0893-c 14 | .760 (19.30) | WM5305-ND@ 374 3.05 234 | — — | 71226-1425 
16 | 839 (21.30) | WM5306-ND@ 411 335 258 | — — | 71226-1625 
10 73 _ — | WM1555-ND 275 212 1.70 | 51441-1093-C 3 | 48 | 917 (23:30) | WM5307-ND@ 449 365 281 | — — | 71226-1825 
12 83 WM1556-ND 298 2.29 1.84 | 51441-1293-C 20 | .996 (25.30) | WM5308-ND@ 486 3.96 3.04 | — — | 71226-2025 
7 16 10.3 WM1557-ND 3.01 2.32 4.85 | 51441-1693-C 22 |1.075 (27.30) | WM5309-ND® 5.23 4.26 3.28 | — — | 71226-2225 
‘ rage 24 /1.154 (29.30)| WM5310-ND 647 526 4.05 | — — | 71226-2425 
18 ts Wl see No SBey RI: aE || aT TESeO 26 |1.232 (31.30)| WM5311-ND@ 598 486 3.74 | — — | 71226-2625 
20 12.3 = — | WM1559-ND 338 261 2.09 | 51441-2093-C 28 |1.311 (33.30)| WM5312-ND@ 6.36 5.17 3.98 | — — | 71226-2825 
22 13.3 WM1560-ND 340 262 2.10 | 51441-2293-C 30 |1.390 (35.30) | WMS5313-ND 674 548 4.22 | — — | 71226-3025 
24 14.3 WM1561-ND 373 287 2.30 | 51441-2493-C Right Angle, SMT, ZIF — RoHS Compliant 
Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style 4 | .354 (9.00) | WM7937CT-ND 1.56 1.34 1.04 | WM7937TR-ND 707.00 | 52271-0469 
7 |.472 (12.00) | WM7938CT-ND 73 62 49 | WM7938TR-ND 310.00 | 52271-0769 
6 8.2 WM1534-ND 1.49 1.15 -92 | 54550-0694-C 8 | 512 (13.00) | WM7939CT-ND 92 79 62 | WM7939TR-ND 416.00 | 52271-0869 
8 92 WM1535-ND 175 135 1.08 | 54550-0894-C 10 | .591 (15.00) | WM7940CT-ND 117 1.01.78 | WM7940TR-ND 531.00 | 52271-1069 
40 10.2 34 4.55 | WN1536-ND 209 «1.61 429 | 54550-1094-c 12 | .669 (17.00) | WM7941CT-ND 99 85 66 | WM7941TR-ND 449.00 | 52271-1269 
42 112 WM1537-ND 229 176 ~~ ©1.41 | 54550-1294-c 14 | .748 (19.00) | WM7942CT-ND 1.04 89 70 | WM7942TR-ND 471.00 | 52271-1469 
15 | .787 (20.00) | WM7943CT-ND 1.22 1.05 82 | WM7943TR-ND 552.00 | 52271-1569 
ae 12.2 WM1538-ND 264 2.03 1.63 | _54550-1494-C 4 | 46 | 827 (21.00) | WM794acT-ND 1.13 «-97_~—«76.:| WMi7944TR-ND | 484.00 | 52271-1669 
16 13.2 WM1539-ND 2.83 218 1.74 | 54550-1694-C 18 | .906 (23.00) | WM7945CT-ND 1.21 1.04 81 | WM7945TR-ND 517.00 | 52271-1869 
- ne CECT a0: 940 4:98) “edseartaoae 20 | 984 (25.00) | WM7946CT-ND 1.32114 89 | WM7946TR-ND 600.00 | 52271-2069 
' Longa 22 |1.063 (27.00)| WM7947CT-ND 1.37. 147 92 | WM7947TR-ND 620.00 | 52271-2269 
20 Ine a4 45 ae See see 20s eteay arene 28 |1.299 (33.00)| WM7950CT-ND 1.55 1.33 1.04 | WM7950TR-ND 702.00 | 52271-2869 
24 17.2 WM1542-ND 3.82 2.94 2.35 | 54550-2494-C 30 |1.378 (35.00) | WM7951CT-ND 1.78 153 1.19 | WM7951TR-ND 809.00 | 52271-3069 
26 18.2 WM1543-ND 413 3.18 2.55 | 54550-2694-C . 
@ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
86 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex 160mm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: Molex introduces a complete line of 1.00 (.039”) pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF 
or Non-ZIF FFC Connectors Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: Millimeters Electrical: 
Voltage: 30V, Current: 1.3A Physical: Strip Length: 4.0mm (.157"). Reinforcement Length: 8.00mm (.315”). Conductor Width: 0.70mm (.028”). Conductor Thickness: 0.10mm (.004”). 


End Thickness: 0.30+0.05mm (.012+.002”). Temperature: -40°C ~ 80°C * Contacts on same side 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Positions (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Positions (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10000-ND® 3.00 251 1841.56 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND® 288 2.40 1.76 1.49 ‘| 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND@ 3.09 2.58 1.89 1.60 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND@ 3.06 2.55 1.87 1.59 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 3.18 2.65 1.95 1.65 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND@ 3.24 2.70 1.98 1.68 | 21039-0255 
12 43.15 WM10003-ND@ 3.28 274 2.01 1.70 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND® 3.45 2.88 2.12 1.79 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND@ 3.36 2.81 2.06 1.75 | 21039-0291 14 15.15 WIM10056-ND@ 3.63 3.03 2.22 1.88 | 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND® 3.46 2.89 2.12 1.80 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND@ 3.83 3.19 2.34 1.99 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND@ 358 2.99 219 1.86 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND 4.08 3.40 250 2.11 | 21039-0343 
20 21.15 WM10007-ND@ 372 341 2.28 1.93 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND@ 440 3.67 2.69 2.28 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND 376 89 3.14 230 1.95 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND 446 0 3.72 2.73 2.32 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND@ 3.97 3.31 2.43 2.06 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND@ 4.91 4.40 3.01 2.55 _| 21039-0409 
26 27 15 WM10010-ND@ 4003.34 2452.08 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND 4984.15 3.05 2.58 | 21039-0431 
28 29.15 WM10011-ND@ 4.03 336 247 2.09 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND@ 5.04 4.21 3.09 2.62 | 21039-0453 
30 3145 WM10012-ND@ 406 3.39 249 2411. | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND@ __5.14 4.26 3.13 2.65 | 21039-0475 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 745 WM10013-NDe 294. 245 180452) 21039-0205 6 7.15 WM10065-ND@ 3.05 2.5d 1.87 1.58 | 21039-0215 
8 9.15 WM10014-ND@ 3.05 255 187 1.59 | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND $28 2730 201 1.70 | 21039-0287 
10 1145 WNI0015-NDe 317265 {94 es | o1039-0249 10 14.15 WM10067-ND® 349 2.91 214 1.81 | 21039-0259 
12 1315 WNM10016-ND 331 276 203 172 :| 21039-0971 12 13.15 WM10068-ND® 378 = 3.15 232 1.96 | 21039-0281 
14 1515 WM10017-NDe 341 ry 209 «©1477 /*| 21039-0998 14 15.15 WIM10069-ND@ 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0303 
6 17.15 WM10070-ND® 4253.55 2.60 2.21 | 21039-0325 
16 17.15 WM10018-ND@ 353. 2.95 246 1.83 | 21039-0315 46 1p 
18 19:15 Wwmti0019-ND 369 308 226 1.91 | 21039-0337 a WL OO at ND) gale oe eed eek cle 
0 oie MUNTOOPte 389d Gast 500 | o16acdac 20 21.15 WM10072-ND® 498 = 4.15 3.05 2.58 | 21039-0369 
: : : : : 22 23.15 WM10073-ND@ 5.06 4.23 3.10 2.63 | 21039-0391 
22 23.15 WwM10021-ND 393 3.28 2.41 2.04 | 21039-0381 °4 96 15 WNI10074-ND 565 O71 346 2.93 | 21039-0413 
24 25.15 WM10022-ND@ 4.24 3.51 258 2.18 | 21039-0403 6 5745 WNH0075:ND 570 ATT 350067 1 51030-0435 
26 27.15 W™M10023-ND 425. 3.55 260 2.21 | 21039-0425 28 09.15 WM10076-ND 58044 355 301 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND@ 4333.61 2.65 2.25 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND 588 «AS 360 3.05 | 21039-0479 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
8 is MNLARI SARK ees see: © OS = Pelee ie Ws 0e0e 6 7.45 WM10078-ND¢@ 324.271 «1.99 «1.68 | 21039-0219 
8 9.15 WwM10027-ND@ 296 247 1.81 1.54 | 21039-0229 8 915 WM10079-ND 352 294 216 183 | 21039-0241 
10 11.15 WM10028-ND® 3.09 2.58 1.89 1.61 | 21039-0251 10 14.45 WM10080-ND 379 346 232 1.97 | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND@ 325 2.71 1.99 1.69 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND 4133.44 253 214 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND@ 3.39 2.83 2.08 1.76 _| 21039-0295 14 15.15 WIM10082-ND@ 440 3.67 2.69 2.28 _| 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND@ 3.53 2.95 216 = 1.83 / 21039-0317 16 17.15 WM10083-ND® 470 3.93 2.88 2.44 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND® 3.72 3.10 2.28 1.93 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND 5.08 4.24 3.11 2.64 | 21039-0351 
20 21.15 WM10033-ND@ 3.95 3.30 242 2.05 | 21039-0361 20 24.15 WIM10085-ND 559 = 4.66 342 2.90 | 21039-0373 
22 23.15 WM10034-ND® 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND@ 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0405 24 25.15 Wm10087-ND 6.40 5.34 3.92 3.32__| 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 4.38 3.65 2.68 2.27 | 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND 6.50 5.42 3.98 3.37 | 21039-0439 
28 29.15 WwM10037-ND 443 3.70 271 2.30 | 21039-0449 28 29.15 WM10089-ND 659 5.50 4.03 3.42 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND@ 4473.73 274 2.32 | 21039-0471 30 31.15 WiM10090-ND 6.69 5.58 4.09 3.47_| 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10039-ND@ 280 2.34 1.72 1.46 | 21039-0209 6 7.15 WM10091-ND@ 345 (2.88 24 1.79 | 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND@ 296 247 1.81 1.54 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND@ 376 89 3.14 230 1.95 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND@ 311 2.60 1.91 1.62 | 21039-0253 10 14.15 WM10093-ND® 4.08 3.40 250 2.11 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND@ 330 2.75 2.02 1.71. | 21039-0275 12 13.15 WM10094-ND® 4473.78 274 2.32 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND@ 3.45 2.88 242 1.79 | 21039-0297 14 15.15 WIM10095-ND@ 4.80 4.00 2.94 2.49 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND@ 3.62 3.02 222 1.88 | 21039-0319 16 17.15 WM10096-ND® 516 4.30 3.16 2.68 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND@ 3.83 3.20 235 1.99 | 21039-0341 18 19.15 WwM10097-ND@ 5.61 4.68 3.44 2.91 | 21039-0353 
20 21.15 WM10046-ND@ 4 3.43 252 2.13 | 21039-0363 20 21.15 WmM10098-ND 620 5.18 3.80 3.22 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND@ 4.17 3.48 2.55 2.16 | 21039-0385 24 25.15 WM10100-ND 77 5.98 4.39 3.72 | 21039-0419 
24 25.15 WM10048-ND 456 3.80 279 2.37 | 21039-0407 26 27.15 WMM10101-ND 7.28 6.07 445 3.77 | 21039-0441 
26 27.15 WM10049-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 | 21039-0429 28 29.15 WM10102-ND 7.38 6.16 4.52 3.83 | 21039-0463 
28 29.15 WM10050-ND@ 4.67 3.90 2.86 2.42 | 21039-0451 30 31.15 WM10103-ND@ 7.50 6.26 4.59 3.89 | 21039-0485 
30 31.15 WM10051-ND 472 3.94 289 2.45 | 21039-0473 ‘@ ROHS Compliant 


Technotogy 10 Inspire lnnowation 


JAE 0.3 mm Pitch One-Touch FFC/FPC Connectors 


Features: 0.3mm pitch low profile connector for FPC, compatible to most advanced information communication devices light in 
weight and small in size such as mobile PC, PDA, Liquid Crystal Display and mobile phones. 

FB3 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20mQ maximum * Withstanding Voltage: AC250Vr.m.s. per 1 minute 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Voltage: AC, DC 50V per terminal * Rated Current: AC, DC 0.35A per terminal 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch zigzag thickness 0.2 ~ +/-0.03 with lining Materials: 
* Actuator: Synthetic resin, UL94V-0 » Base Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating over 
Nickel on contact area 

FB6 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20m maximum =» Dielectric Withstanding Voltage: 250VDC per minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Rated Current: 0.35A per position * Rated Voltage: AC, DC 50V per position 
¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch thickness 0.15+0.03 with lining Materials: 
* Actuator: Synthetic resin, UL94V-0 * Base Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating on 
contact area 

FB8 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20m maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 250VDC per minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.35A per position »* Rated Voltage: AC, DC 50V per position 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch thickness 0.2+0.03 with lining Materials: * Actuator: 
Synthetic resin, UL94V-0 » Base Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating on contact area 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each JAE No. of Dim. A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions | (mm) Part No. 1 25 100 Part No. Fig. Positions | (mm) Part No. i 25 100 Part No. 

FB3 Series 39 14.4 670-1492-ND 11.05 7.30 6.63 FB6SO39JA1 
25 10.5 670-1482-ND 9.50 6.27 5.70 FB3S025C11 45 15.9 670-1493-ND 3.96 2.60 231 FBGSO45JA1 
1 45 16.5 670-1483-ND 12.49 8.88 8.05 FB3S045C11 9 51 177 670-1494-ND 4.35 2.85 2.53 FB6S051JA1 
61 21.3 670-1484-ND 20.03 14.79 13.84 FB3S061C11 53 18.3 670-1495-ND 4.32 2.83 2.52 FB6S053JA1 
FBG Sailos 57 19.5 670-1496-ND 12.71 9.04 8.20 FBGSO57JA1 
59 20.1 670-1497-ND 4.40 2.88 2.56 FBGSO59JA1 

15 6.9 670-1485-ND 2.79 1.73 1.59 FB6SO15JA1 FBG Sailex 

17 75 670-1486-ND 2.97 1.84 1.69 FB6SO17JA1 

24 87 670-1487-ND 2.83 1.86 1.65 FB6S021JA1 23 8.2 670-1498-ND 3.19 2.09 1.86 FB8S023JA1 
2 25 99 670-1488-ND 3.00 1.97 1.75 FBGSO25JA1 29 10.0 670-1499-ND 10.20 6.74 6.12 FB8SO29JA1 
27 10.5 670-1489-ND 3.19 2.09 1.86 FB6SO27JA1 3 31 10.6 670-1500-ND 4.04 2.65 2.36 FB8S031JA1 
29 144 670-1490-ND 3.30 2.16 1.92 FB6SO29JA1 33 11.2 670-1501-ND 4.26 2.79 2.48 FB8S033JA1 
33 12.3 670-1491-ND 3.63 2.38 2.12 FB6SO33JA1 39 13.0 670-1502-ND 5.12 3.35 2.98 FB8SO39JA1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


FX12 Connectors with Digi Reel’ 


Dual Shields - 0.4mm Pitch 


Specifications: 

¢ Current Rating: 0.3A 

* Voltage Rating: 30VAC 

¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 

¢ Insulation Resistance: 50MOQ @ 100VDC 

¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation 
breakdown @ 100VAC one minute 


* Contact Resistance: 100m Maximum @ 100mA 
Receptacle 


Materials: 

¢ Insulator: Polyamide, Black Finish, UL94V-0 

* Contacts: Phosphor Bronze, Gold Plated Finish 

¢ Ground Plates: Phosphor Bronze, Gold Plated 

¢ Metal Fittings: Phosphor Bronze, Tin-Copper 
plated 


Dimensions Cut Tape T&RA 
No. of inmm Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Contacts A B Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
Plugs 
24 10.6 | 4.4 | H11405CT-ND_ 1.63 1.34 1.08 559.00/M_ | FX12B-24P-0.4SV 
40 13.8 | 7.6 | H11407CT-ND 1.66 1.38 1.15 650.00/M_ | FX12B-40P-0.4SV 
60 17.79 | 11.6 | H11409CT-ND 2.28 1.89 1.58 893.00/M_ | FX12B-60P-0.4SV 
Receptacles 
24 8.1 4.4 |H11406CT-ND 1.63 1.34 1.08 559.00/M_ | FX12B-24S-0.4SV 
40 11.3] 7.6 | H11408CT-ND 1.66 1.38 1.15 650.00/M_ | FX12B-40S-0.4SV 
60 15.34 | 11.6 | H11410CT-ND 2.18 1.81 1.51 854.00/M_ | FX12B-60S-0.4SV 


DF30 Surface Mount Digi>Reel° 


Connectors - 0.4mm Pitch 


Applications: ¢ Cellular Phones *PDAs * Mobile Computers 
* Digital Cameras ¢ Digital Video Cameras * Devices demanding 
high reliability connections in extremely limited spaces 
Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C 
¢ Voltage Rating: 30VAC » Current Rating: 0.3A 

Electrical Characteristics: * Contact Resistance: 100m max- 
imum ¢ Insulation Resistance: 50MQ minimum 

Mechanical Characteristics: * Mechanical Operation: 50 times 
insertions and extractions 

Materials: ¢ Insulator: LCP, Black Finish, UL94V-0 »* Contacts: 
Phosphor Bronze, Gold Plated Finish »¢ Metal Fittings: Phosphor 
Bronze, Tin-Copper plated Finish 


Dimensions Cut Tape T&RA 
No. of inmm Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Contacts; A B Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Receptacles 


20 6.22 | 3.6 H3859CT-ND 1.63 1.34 1.08 572.00 
24 7.02 | 4.4 H3860CT-ND 1.67. 1.37. 1.10 585.00 
30 8.22 | 5.6 H3861CT-ND 1.82 1.49 1.20 638.00 
34 9.02 | 6.4 H3862CT-ND 1.63 1.385 1.13 665.00 
40 10.22| 7.6 H3855CT-ND 1.85 1.54 1.29 758.00 


DF30FC-20DS-0.4V(82) 
DF30FC-24DS-0.4V(82) 
DF30FC-30DS-0.4V(82) 
DF30FC-34DS-0.4V(82) 
DF30FC-40DS-0.4V(82) 


50 12.22] 9.6 H3863CT-ND 218 1.81 1.51 891.00 
60 14.22 | 11.6 | H3857CT-ND 244 2.03 1.69 998.00 


DF30FC-50DS-0.4V(82) 
DF30FC-60DS-0.4V(82) 


Headers 


20 5.14 | 3.6 H3864CT-ND 1.75 1.43 1.15 612.00 
24 5.94 | 4.4 H3865CT-ND 1.86 1.52 1.23 652.00 
30 7.14 | 5.6 H3866CT-ND 1.72 1.44 1.20 705.00 
34 7.94 | 6.4 H3867CT-ND 1.82 1.52 1.26 745.00 
40 9.14 | 7.6 H3856CT-ND 1.95 1.62 1.35 798.00 


DF30FC-20DP-0.4V(82) 
DF30FC-24DP-0.4V(82) 
DF30FC-30DP-0.4V(82) 
DF30FC-34DP-0.4V(82) 
DF30FC-40DP-0.4V(82) 


50 11.14] 9.6 H3868CT-ND 2.34 1.95 1.62 958.00 
60 13.14 | 11.6 | H3858CT-ND 257 2.14 1.78 1051.00 


DF30FC-50DP-0.4V(82) 
DF30FC-60DP-0.4V(82) 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DF12 Surface Mount 
Connectors - 0.5mm Pitch 


Features: 

* Connectors furnished with reinforcement 
fittings to prevent peeling of the solder 
joints (due to mechanical stress) are also 
available and these can be mounted to 
FPC with confidence «A specification with 
convenient guide posts for manual work 
is available as well as one without guide 
posts for automatic mounting 


Specifications: 

* Current Capacity: 0.3A * Rated Voltage: 
50VAC »* Insulation Resistance: 100VDC, 
500MQ minimum »* Withstand Voltage: 1 
minute at rated value, 150VAC * Contact 
Resistance: 100mA DC, 50mQ maximum 


Material (receptacle/header): 
«Insulation: Polyamide, beige (natural), 
UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper 
with gold plating » Fittings: Brass finish 
with tin-lead plating 


3.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 


No. of Dimension Cut Tape T&RA 
Con- | Descrip- | inmm_ {Digi-Key Price Each Pricing |Hirose 
Fig.| tacts tion A B |Part No. i 25 100 | 1,000 |Part No. 
Receptacles 


32 10.1} 7.5 |H5202CT-ND 1.98 1.53 
1 50 | With Guide| 14.6 | 12.0 |H2736-ND 211 1.63 
50 Posts | 14.6] 12.0 |H5203CT-ND 2.80 2.15 
60 17.1} 14.5 |H5204CT-ND 2.90 2.25 


1.22 
1.30 
1.72 
1.80 


811.00 |DF12A(3.0)-32DS-0.5V(81 

— |DF12A(3.0)-50DS-0.5V 
1144.00 |DF12A(3.0)-50DS-0.5V 
1300.00 |DF12A(3.0)-60DS-0.5V(8 


3.0mm Stacking Height 


32 | with guide| 11-9] 7-5 |H5205¢cT-ND@ 1.52 110  .90} 532.00 |DF12(3.0)-32DS-0.5V(86) 
50 | posts and | 15-5] 12.0 |H1509-ND 211 163 1.30 — |DF12(3.0)-50DS-0.5V(80) 
3 | 50 | Reinforced | 15-5 | 12.0 |H5206CT-ND® 1.92 1.48 1.18} 785.00 |DF12(3.0)-50DS-0.5V(86) 
60 Fittings 18.0 | 14.5 |H5207CT-ND@ 211 1.63 1.30} 865.00 |DF12(3.0)-60DS-0.5V(86) 
80 23.0) 19.5 JH5208CT-ND® 2.96 2.28 1.82] 1210.00 |DF12(3.0)-80DS-0.5V(86) 
3.5 to 5.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 
20 7.1 | 4.5 JH5209CT-ND 1.71 1.24 1.02} 599.00 |DF12A-20DS-0.5V(81) 
30 wih Gude 9.6 | 7.0 JH5210CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 |DF12A-30DS-0.5V(81) 
i 
1 | 36 Posts 11.1] 8.5 |H5211CT-ND 2.21 1.70 1.36] 904.00 |DF12A-36DS-0.5V(81) 
40 12.1] 9.5 |H5212CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00 |DF12A-40DS-0.5V(81) 
50 14.6 | 12.0 |H5213CT-ND 2.86 2.20 1.76] 1170.00 |DF12A-50DS-0.5V(81) 
F 20 | With Guide) 8.0 | 4.5 )H5214CT-ND 1.06 77 63} 372.00 |DF12-20DS-0.5V(86) 
30 | Reinforced) 10.5) 7.0 )H5215CT-ND 1.44 1.05 .86} 505.00 |DF12-30DS-0.5V(86) 


No. of Dim. in Cut Tape T&RA 
Con- | Descrip- mm __ [Digi-Key Price Each Pricing |Hirose 
Fig.) tacts tion A B |Part No. 1 25 100 | 1,000 |Part No. 
36 | With Guide}12.0) 8.5 |H5216CT-ND 1.86 1.35 1.11] 652.00 |DF12-36DS-0.5V(86) 
40 | Posts and }13.0) 9.5 |H5217CT-ND 1.71 1.24 1.02] 599.00 |DF12-40DS-0.5V(86) 
8 50 | Reinforced} 15.5) 12.0 |H5218CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 |DF12-50DS-0.5V(86) 
60 | Fittings | 18.0) 14.5 |H5001CT-ND 211 1.63 1.30) 865.00 |DF12-60DS-0.5V(86) 
3.0mm Stacking Height 
32 10.2] 7.5 |H5219CT-ND 2.02 1.55 1.24) 825.00 |DF12D(3.0)-32DP-0.5V(81) 
2 50 | With Guide} 14.7 | 12.0 ]H5220CT-ND 2.86 2.20 1.76) 1170.00 |DF12D(3.0)-50DP-0.5V(81) 
60 Posts |17.2| 14.5 |H5221CT-ND 2.99 2.32 1.86] 1339.00 |DF12D(3.0)-60DP-0.5V(81) 
80 22.2| 19.5 JH11581CT-ND MEW! 3.12 2.40 1.92] 1277.00 |DF12D(3.0)-80DP-0.5V(81) 
32 | With Guide} 11.0) 7.5 |H5222CT-ND 1.52 1.10  .90| 532.00 |DF12(3.0)-32DP-0.5V(86) 
4 | 50. | Posts and }15.5 | 12.0 |H5223CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 |DF12(3.0)-50DP-0.5V(86) 
60 | Reinforced} 18.0) 14.5 |H5224CT-ND 2.05 1.58 1.26) 838.00 |DF12(3.0)-60DP-0.5V(86) 
80 | Fittings | 23.0) 19.5 |H5225CT-ND 2.93 2.25 1.80) 1197.00 |DF12(3.0)-80DP-0.5V(86) 
3.5mm Stacking Height 
20 7.2 | 4.5 |H5226CT-ND 1.56 1.13  .93} 545.00 |DF12D(3.5)-20DP-0.5V(81) 
36 | With Guide}11.2) 8.5 |H5227CT-ND 2.21 1.70 1.36) 904.00 |DF12D(3.5)-36DP-0.5V(81) 
21 40 Posts |12.2| 9.5 |H5228CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00 |DF12D(3.5)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7 | 12.0 |H5229CT-ND 2.83 2.18 1.74) 1157.00 |DF12D(3.5)-50DP-0.5V(81) 
20 | With Guide} 8.0 ) 4.5 |H5230CT-ND 1.18 86 .70| 412.00 |DF12(3.5)-20DP-0.5V(86) 
4 | 36 | Posts and }12.0) 8.5 |H5231CT-ND 1.63 1.25 1.00) 665.00 |DF12(3.5)-36DP-0.5V(86) 
40 | Reinforced} 13.0) 9.5 |H5232CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00 |DF12(3.5)-40DP-0.5V(86) 
50 | Fittings | 15.5) 12.0 |H5233CT-ND 1.98 1.53 1.22) 811.00 |DF12(3.5)-50DP-0.5V(86) 
4.0mm Stacking Height 
30 9.7 | 7.0 ]H2764-ND 1.82 132 1.08 — |DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 
30 With Guide 9.7 | 7.0 |H5234CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 |DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81) 
2) 36 Posts 11.2] 8.5 |H5235CT-ND 2.21 1.70 1.36) 904.00 |DF12D(4.0)-36DP-0.5V(81) 
40 12.2] 9.5 |H5236CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00 |DF12D(4.0)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7 | 12.0 |H5237CT-ND 2.83 2.18 1.74) 1157.00 |DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81) 
30 With Guide 10.5] 7.0 |H5238CT-ND 1.92 148 1.18] 785.00 |DF12(4.0)-30DP-0.5V(86) 
36 Posts and 12.0] 8.5 |H5239CT-ND 1.92 148 1.18] 785.00 |DF12(4.0)-36DP-0.5V(86) 
4 | 40 | Reinforced | 13-2} 9-5 |H5240CT-ND 2.02 1.55 1.24) 825.00 |DF12(4.0)-40DP-0.5V(86) 
50 Fittings 15.5 | 12.0 |H5241CT-ND 2.31 1.78 1.42) 944.00 |DF12(4.0)-50DP-0.5V(86) 
60 18.0 | 14.5 |H5002CT-ND 273 2.10 1.68) 1117.00 |DF12(4.0)-60DP-0.5V(86) 
5.0mm Stacking Height 
9 20 | With Guide] 7.2 | 4.5 )H5242CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00 |DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) 
50 Posts | 14.7 | 12.0 |H5243CT-ND 2.96 2.28 1.82) 1210.00 |DF12D(5.0)-50DP-0.5V(81) 
With Guide 
20 Post and 8.0 | 4.5 |H5244CT-ND 1.14 83 68] 399.00 |DF12(5.0)-20DP-0.5V(86) 
4} 50 Reinforced 15.5 | 12.0 |H5245CT-ND. 2.08 1.60 1.28) 851.00 |DF12(5.0)-50DP-0.5V(86) 
60 Fittings 17.2| 14.5 |HS006CT-ND 2.34 1.80 1.44) 958.00 |DF12(5.0)-60DP-0.5V(86) 


@ RoHS Compliant A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Has DF17 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: * Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment * Designed 
specifically for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and 
disconnection that can occur when subjected to drop impact. Shown with Shown with 

reinforced fittings reinforced fittings 


Receptacle Header 


Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature 
portable remote terminals, as well as portable telephones. 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Rated Voltage: AC50 * Temperature Range: -35°C ~ 85°C » Stor- 
age Temperature: -10°C ~ 60°C * Humidity Range: 40% ~ 80% * Storage Humidity: 40% ~ 70% » Insulation 
Resistance: 500MQ or more * Contact Resistance: 60m0 or less » Vibration Resistance: No instantaneous 
electric disconnection of 1S or more »* Humidity Resistance: 60mQ or less for Contact, 250MQ or more 
for Insulation * Temperature Cycle: 60m or less for Contact Resistance, 500MQ or more for Insulation 
Resistance ¢ Duration Against Plugging/Unplugging: Contact resistance 60m or less * Heat Resistance of 
Soldering: No fusion of resin section affecting performance 


Material (receptacle/header): « Insulator: Polyamide resin, white, UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper, 
gold plating * Metal Fittings: Phosphor copper, Tin-lead plating 


Dimensions Cut Tape T&RO Dimensions Cut Tape T&RO 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Contacts} A B Part No. Al 25 100 1,000 | Part No. Contacts} A B Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Receptacles Headers 
4mm Stacking Height - With Guide Posts, 4mm Stacking Height - With Guide Posts, 
Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant 
30 | 125 7.0 | H11578CT-ND 1.92 1.48 1.18 | 785.00 | DF17A(3.0H)-30DS-0.5V(57) So | 12570 ae 1721881106. | 705,00 | DEIZA(T.OH)-30DP-0.5V(57), 
5mm, 6mm Stacking Height - With Guide Posts, 
5mm, 7mm Stacking Height - With Guide Posts, 
Without Reinforced Fittings 
Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant 
20 | 100 4.5 | H11135CT-ND® 2.02 155 1.24 | 825.00 | DF17A(2.0)-20DP-0.5V(57) 
20) 10.0 4.5) H2854CT-ND 1.79 1.30 1.06 — | DFI7A(3.0)-20D8-0.5V(51) 30 | 125 7.0 | H11136CT-ND@ 250 1.93 1.54 | 1024.00 | DF17A(2.0)-30DP-0.5V(57) 
20 10.0 4.5 | H11559CT-ND 1.82 1.32 1.08 | 638.00 | DF17A(3.0)-20DS-0.5V(57) 40 15.0 95 | H11137CT-ND} 2.96 2.28 1.82 | 1210.00 | DF17A(2.0)-40DP-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H2355CT-ND 1.98 1.53 1.22 | 811.00 | DF17A(3.0)-30DS-0.5V(51) 50 | 17.5 12.0 | H2383CT-ND 278 244 «171 — | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(51) 
40 15.0 95 | H2356CT-ND 2.34 1.80 1.44 | 958.00 | DF17A(3.0)-40DS-0.5V(51) 50 17.5 12.0 | H11138CT-ND@ 3.07 2.39 1.91 | 1378.00 | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(57) 
50 | 175 120 | H2357CT-ND 2.70 2.08 1.66 | 1104.00 | DF17A(3.0)-50DS-0.5V(51) 60 | 20.0 14.5 | H2384CT-ND 3.16 243 1.95 — | DFI7A(2.0)-60DP-0.5V(51) 
a | 200 445 Wteeomnts 309 238 1.90 | 126400 |oF17A(a.0)-600s-0.5vi61) 60 | 200 145 | H11139CT-ND@ 3.51 2.73 2.18 | 1573.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H2385CT-ND 316 246 197 — | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
70 | 225 17.0 | H2359CT-ND 310 241 1.93 | 1391.00 | DF17A(3.0)-70DS-0.5V(51) 
70 | 225 17.0 | H11140CT-ND@ 3.94 3.06 2.45 | 1768.00 | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(57) 
80 | 250 195 | H2360CT-ND 3.42 2.66 2.13 | 1534.00 | DF17A(3.0)-80DS-0.5V(51) so | 250 199 [Resreomnn wey) oye BAe — | pF178/2.0)-800P-0.5¥(51) 
6mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, Without Reinforced Fittings 80 | 250 195 | H11141CT-ND@ 5.66 4.39 3.51. | 2535.00 | DF17A(2.0)-80DP-0.5V(57) 
20 | 100 4.5 | H11121CT-ND@ 1.66 1.28 1.02 | 678.00 | DF17A(4.0)-20DS-0.5V(57) 7mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, 
30 125 7.0 | H11122CT-NDe 1.92 148 1.18 | 785.00 | DF17A(4.0)-30DS-0.5V(57) Without Reinforced Fittings 
40 | 15.0 9.5 | H2363CT-ND 213 1641.31 — | DF17A(4.0)-40DS-0.5V(51) 20) 100 45 (iesszcTaNe 1.69 1.30 1.04 — | BFI7A(4.0)-200P-0.5V(51) 
4o | 150 95 | H11123CT-NDe 221 170 1.36 | 904.00 | DF17A(4.0)-40DS-0.5V(57) 20 | 100 45 | HiISseT-NDe 224 1.73 1.88 | 918.00 | DFI7A(4.0)-200P-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H2388CT-ND 208 161 1.29 — | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(51) 
50 | 175 120 | H11124CT-NDe 244 188 1.50 | 998.00 | DF17A(4.0)-50DS-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H11150CT-ND® 2.76 2413 1.70 | 1131.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(57) 
60 | 200 145 | H11125CT-ND@ 2.73 240 1.68 | 1117.00 | DF17A(4.0)-60DS-0.5V(57’ 
(4.0) 67) 40 | 15.0 9.5 | H2389CT-ND 248 191 153 — | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(51) 
70 | 225 17.0 | H2803CT-ND 3.13 241 1.93 — | DFI7A(4.0)-70D8-0.5V(51) 4o | 15.0 95 | H11151CT-ND} 3.71 2.88 2.31 | 1664.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(57) 
70 22.5 17.0 | H11126CT-ND@ 3.02 2.33 1.86 | 1237.00 | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(57) 50 17.5 12.0 | H2390CT-ND 289 222 41.78 — | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(51) 
80 | 250 195 | H11127CT-ND@ 3.68 2.86 2.29 | 1651.00 | DF17A(4.0)-80DS-0.5V(57) 50 | 175 12.0 | H11152CT-ND® 3.48 2.70 2.16 | 1560.00 | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(57) 
5mm, 7mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 60 20.0 145 H2391CT-ND 2.93 2.28 1.82 — | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(51) 
60 | 200 145 | H11153CT-ND@ 3.92 3.04 2.43 | 1755.00 | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(57) 
20 | 100 4.5 | H11107CT-ND@ 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF17(3.0)-20DS-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H2392CT-ND 334 259 2.07 — | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(51) 
30) 1257 ED Vee). fae oS =| DEITS.0) 20D8-0.aV(61) 70 | 225 17.0 | H11154CT-ND® 447 3.47 — 2.78 | 2002.00 | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(57) 
30) 125 7.0 | HIT108CT-ND@ 1.79 1.38 1.10 | 782.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(57) so | 25.0 195 | HI1155CT-ND@ 5.68 4.41 3.53 | 2548.00 | DF17A(4.0)-80DP-0.5V(57) 
40 | 15.0 9.5 | H11109CT-ND@ 2.02 155 1.24 | 825.00 | DF17(3.0)-40DS-0.5V(57) 5mm, 6mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 
50 | 17.5 12.0 | H2370CT-ND 265 2.04 1.63 — | DF17(3.0)-50DS-0.5V(51) 20 | 100 45 | H11128CT-NDe 211 1.63 1.30 | 865.00 | DF17(2.0)-20DP-0.5V(57) 
50 | 17.5 12.0 | H11110CT-ND@ 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF17(3.0)-50DS-0.5V(57) 30 | 125 7.0 | H11129CT-ND® 2.60 2.00 1.60 | 1064.00 | DF17(2.0)-30DP-0.5V(57) 
60 | 200 145 | H2371CT-ND 3.00 231 1.85 | 1229.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(51) 40 | 15.0 9.5 | H11130CT-ND® 3.06 235 1.88 | 1250.00 | DF17(2.0)-40DP-0.5V(57) 
60 | 200 145 | H11111CT-NDe 247 190 1.52 | 1011.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(57) 50 17.5 12.0 | H11131CT-ND® 3.16 246 1.97 | 1417.00 | DF17(2.0)-50DP-0.5V(57) 
70 | 295 470 |MetRnoG rane 273 240 168 | 1117.00 | DF17(3.0)-7008-0.5V(67) 60 | 200 145 | H11387CT-ND@ 3.60 279 2.24 | 1612.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H11133CT-ND® 4.06 3.415 2.52 | 1820.00 | DF17(2.0)-70DP-0.5V(57 
80 | 25.0 19.5 | H2373CT-ND 3.34 259 2.07 — | DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) (2.0) 67) 
80 | 250 19.5 | H11134CT-NDe 5.25 4.08 3.26 | 2353.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(57) 
80 | 250 19.5 | H11113CT-NDe 299 230 1.84 | 1224.00 | DF17(3.0)-80DS-0.5V(57) 
7mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 
6mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 
20 | 100 4.5 | H11142CT-ND@ 231 1.78 1.42 | 944.00 | DF17(4.0)-20DP-0.5V(57) 
20 10.0 4.5) H11114CT-ND® 1.76 1.35 1.08 | 718.00 | DF17(4.0)-20DS-0.5V(57) 30 125 7.0 | H11143CT-NDe 2.86 2.20 1.76 | 1170.00 | DF17(4.0)-30DP-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H11115CT-ND@ 1.98 1.53 1.22 | 811.00 | DF17(4.0)-30DS-0.5V(57) 40 | 15.0 95 | H11144CT-ND@ 3.05 237 1.89 | 1365.00 | DF17(4.0)-40DP-0.5V(57) 
40 | 15.0 95 | H11116CT-ND® 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(57) 50 | 17.5 12.0 | H2404CT-ND 291 2.24 1.80 — | DF17(4.0)-50DP-0.5V(51) 
50 | 175 120 | He377CT-ND 250 1.93 1.54 — | pF17(4.0)-5008-0.5V(51) 50 | 175 120 | H11145CT-ND® 3.60 2.79 2.24 | 1612.00 | DF17(4.0)-50DP-0.5V(57) 
so | 475 120 |Mefinrerine 254 1.95 1.56 | 1087.00 | DF17(4.0)-500S-0.5v(57) 60 | 200 145 | H11146CT-ND@ 4.03 3413 2.51 | 1807.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H2406CT-ND 3.36 261 2.09 — | DF17(4.0)-70DP-0.5V(51) 
60 | 200 145 | H11118CT-ND@ 280 2415 1.72 | 1144.00 | DF17(4.0)-60DS-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H11147CT-ND® 455 3.54 2.83 | 2041.00 | DF17(4.0)-70DP-0.5V(57) 
Oe cma PSO. BN AD 182) | 1287.00:) DFL7(4-0)-7008-0,5V(82) 80 | 250 195 | H11148CT-ND@ 5.80 4.50 3.60 | 2600.00 | DF17(4.0)-80DP-0.5V(57) 
80 | 250 19.5 | H11120CT-ND® 3.68 286 2.29 | 1651.00 | DF17(4.0)-80DS-0.5V(57) - 
@ ROHS Compliant For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


FX10A Series - Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board 
Connections 


Features: 


Transmission characteristics have been improved through a design that fixes ground plates to both sides of 


the header and receptacle. 


Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate SMT connected to the board. The 
ground stability achieved serves to reduce noise. Suited to high-density applications. The signal contact pitch 


of 0.5mm produces a smaller connector utilizing less board area for mounting. 
Board-to-Board dimensions of 4mm and 5mm are available. 


Materials: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-O0 * Contacts: Phosphor bronze * Header Engagement 
Area: Gold plating of 0.1m * Termination Area: Solder plating * Receptacle Engagement Area: Gold plating 
of 0.1m * Termination Area: Flash plating Ground plate: Phosphor bronze, solder plating * Reinforced fitting: 
Phosphor bronze, Tin plating 

Electrical: « Rated current: 0.3A * Operating temperature range: -55 ~ 85°C * Rated voltage: SOVAC * Oper- 
ating humidity range: Relative humidity 95% or less (No condensation) 
Note: The thickness of the solder paste is not included in the stack height. 


Mounting No. of Contacts | Dimensions (mm)| Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig. Height Signal Ground A B Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 
With Guideposts 
80 8 314 23.5 H11240-ND@ 5.51 4.28 3.42 | FX10A-80P/8-SV(71) H11240TR-ND® 2261.00 FX10A-80P/8-SV(91) 
100 10 37.4 29.5 H2477-ND 6.50 5.04 4.04 | FX10A-100P/10-SV =— _ FX10A-100P/10-SV(21) 
Amin 100 10 37.4 29.5 H11241-ND@ 6.26 4.86 3.89 | FX10A-100P/10-SV(71) H11241TR-ND@ 2517.00 FX10A-100P/10-SV(91) 
120 12 43.1 35.5 H11242-ND® 6.67 5.18 414 | FX10A-120P/12-SV(71) H11243TR-ND® 2746.00 FX10A-120P/12-SV(91) 
140 14 49.1 415 H11244-ND@ 6.55 5.30 416 | FX10A-140P/14-SV(71) H11244TR-ND® 3002.00 FX10A-140P/14-SV(91) 
1 80 8 314 23.5 H11245-ND® 5.51 4.28 3.42 | FX10A-80P/8-SV1(71) H11245TR-ND® 2261.00 FX10A-80P/8-SV1 (91) 
100 10 37.4 29.5 H11246-ND® 6.12 4.75 3.80 | FX10A-100P/10-SV1(71) H11246TR-ND® 2517.00 FX10A-100P/10-SV1(91) 
5mm 120 12 43.4 35.5 H2486-ND 6.44 5.00 4.00 | FX10A-120P/12-SV1 _ _ - 
120 12 43.4 35.5 H11247-ND@ 6.67 5.18 414 | FX10A-120P/12-SV1(71) H11247TR-ND@ 2746.00 FX10A-120P/12-SV1(91) 
140 14 49.1 415 H2487-ND 7.05 5.47 4.38 | FX10A-140P/14-SV1 - _ FX10A-140P/14-SV1(21) 
140 14 49.1 415 H11248-ND® 6.55 5.30 416 | FX10A-140P/14-SV1(71) H11248TR-ND® 3002.00 FX10A-140P/14-SV1(91) 
Without Guideposts — RoHS Compliant 
80 8 314 23.5 H2480-ND 5.31 4.12 3.30 | FX10B- 80P/8-SV =- - - 
80 8 314 23.5 H11249-ND 5.51 4.28 3.42 | FX10B-80P/SV(71) H11249TR-ND 2184.00 FX10B-80P/8-SV(91) 
4mm 100 10 37.4 29.5 H11225-ND 6.12 4.75 3.80 | FX10B-100P/10-SV(71) H11225TR-ND 2517.00 FX10B-100P/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11226-ND 6.67 5.18 414 | FX10B-120P/12-SV(71) H11226TR-ND 2746.00 FX10B-120P/12-SV(91) 
1 140 14 49.1 41.5 H11227-ND 6.55 5.30 4.16 | FX10B-140P/14-SV(71) H11227TR-ND 3002.00 FX10B-140P/14-SV(91) 
80 8 314 23.5 H11228-ND 5.51 4.28 3.42 | FX10B-80P/8-SV1(71) H11228TR-ND 2261.00 FX10B-80P/8-SV1 (91) 
5mm 100 10 37.1 29.5 H11229-ND 6.12 4.75 3.80 | FX10B-100P/8-SV1(71) H11229TR-ND 2517.00 FX10B-100P/10-SV1(91) 
120 12 43.1 35.5 H11230-ND 6.67 5.18 414 | FX10B-120P/12-SV1(71) H11230TR-ND 2746.00 FX10B-120P/12-SV1(91) 
140 14 49.1 415 H11231-ND 6.55 5.30 416 | FX10B-140P/14-SV1(71) H11231TR-ND 3002.00 FX10B-140P/14-SV1(91) 
Receptacles — RoHS Compliant 
With Guideposts 
80 8 314 23.5 H11232-ND 5.54 4.30 3.44 | FX10A-80S/8-SV(71) H11232TR-ND 2288.00 FX10A-80S/8-SV(91) 
2 7 100 10 37.4 29.5 H11233-ND 6.21 4.82 3.86 | FX10A-100S/10-SV(71) H11233TR-ND 2544.00 FX10A-100S/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11234-ND 6.96 5.40 4.32 | FX10A-120S/12-SV(71) H11234TR-ND 2839.00 FX10A-120S/12-SV(91) 
140 14 49.1 415 H11235-ND 6.84 5.53 4.34 | FX10A-140S/14-SV(71) H11235TR-ND 3149.00 FX10A-140S/14-SV(91) 
Without Guideposts 
80 8 314 23.5 H11236-ND 5.54 4.30 3.44 | FX10B-80S/8-SV(71) H11236TR-ND 2288.00 FX10B-80S/8-SV(91) 
2 = 100 10 37.4 29.5 H11237-ND 6.21 4.82 3.86 | FX10B-100S/10-SV(71) H11237TR-ND 2544.00 FX10B-100S/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11238-ND 6.96 5.40 4.32 | FX10B-120S/12-SV(71) H11238TR-ND 2839.00 FX10B-120S/12-SV(91) 
140 14 49.4 41.5 H11239-ND 6.84 5.53 4.34 | FX10B-140S/14-SV(71) H11239TR-ND 3149.00 FX10B-140S/14-SV(91) 
RoHS Compliant 


FX11L Series - Surface Mount - 0.5mm Connectors with Ground Plate for 2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating 
height of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved 
transmission efficiency between boards. Transmission 
characteristics have been improved through a design that fixes 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate 
SMT connected to the board. The ground stability achieved 
serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. 
The signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector 


utilizing less board area for mounting. 


Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
electronic equipment. 
Material: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 ¢ Contacts: 
Copper alloy * Header: Phosphor bronze » Receptacle: Engage- 
ment area: Gold plating of 0.1 um Termination Area: Flash plating 
Ground plate: Phosphor bronze solder plating * Reinforced fitting/ 
plate: Phosphor bronze, Tin plating 
Electrical: « Rated current: 0.3 A * Operating temperature range: 
-55 ~ 80°C * Rated voltage: SOVAC » Operating humidity range: 
Relative humidity 95% or less (No condensation) 


No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.|Signal Ground| A B | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.|Signal Ground| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Headers 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 25 17.5] H10776-ND 4.73 3.67 2.94 | FX11LA-60S/6-SV(71) 60 6 22.6 17.5 | H10768-ND 4.55 3.54 2.83 | FX11LA-60P/6-SV(71) 
1 80 8 31 23.5) H10777-ND 5.25 4.08 3.26 | FX11LA-80S/8-SV(71) 2 80 8 28.6 23.5 | H10769-ND 5.02 3.90 3.12 | FX11LA-80P/8-SV(71) 
100 10 37 29.5 | H10778-ND 5.77 4.48 3.59 | FX11LB-100S/10-SV(71) 100 10 34.6 29.5 | H10770-ND 5.51 4.28 3.42 | FX11LA-100P/10-SV(71) 
120 12 43 35.5] H10779-ND 6.29 4.89 3.91 | FL11LA-120S/12-SV(71) 120 12 40.6 35.5 | H10771-ND 6.00 4.66 3.73 | FX11LA-120P/12-SV(71) 
With Ground Plate, Without Guideposts With Ground Plate, Without Guideposts 
60 6 25 17.5) H10780-ND 4.73 3.67 2.94 | FX11LB-60S/6-SV(71) 60 6 22.6 17.5 | H10772-ND 4.55 3.54 2.83 | FX11LB-60P/6-SV(71) 
80 8 31 23.5 | H10781-ND 5.25 4.08 3.26 | FX11LB-80S/8-SV(71) 80 8 28.6 23.5 | H10773-ND 5.02 3.90 3.12 | FX11LB-80P/8-SV(71) 
! 100 10 37 = 29.5 | H10782-ND 5.77 4.48 3.59 | FX11LB-100S/10-SV(71) 2 100 10 34.6 29.5 | H10774-ND 5.51 4.28 3.42 | FX11LB-100P/10-SV(71) 
120 12 43 35.5) H10783-ND 6.29 4.89 3.91 | FX11LB-120S/12-SV(71) 120 12 40.6 35.5 | H10775-ND 6.00 4.66 3.73 | FX11LB-120P/12-SV(71) 
Without Ground Plate, With Guideposts Without Ground Plate, With Guideposts 
68 = 25 16.5] H2541-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LA-68S-SV 68 _ 22.6 16.5 | H2533-ND 3.60 2.79 2.24 | FX11LA-68P-SV 
1 92 = 31 22.5 | H2542-ND 4.76 3.69 2.96 | FX11LA-92S-SV 2 92 _ 28.6 22.5 | H2534-ND 4.03 3.13 2.51 | FX11LA-92P-SV 
116 = 37 = 28.5 | H2543-ND 5.31 4.12 3.30 | FX11LA-116S-SV 116 = 34.6 28.5 | H2535-ND 4.44 3.45 2.76 | FX11LA-116P-SV 
140 _ 43 34.5 | H2544-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LA-140S-SV 140 _ 40.6 34.5 | H2536-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LA-140P-SV 
Without Ground Plate and Guideposts Without Ground Plate and Guideposts 
68 = 25 16.5) H2545-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LB-68S-SV 68 = 22.6 16.5 | H2537-ND 3.60 2.79 2.24 | FX11LB-68P-SV 
1 92 = 31 22.5] H2546-ND 4.76 3.69 2.96 | FX11LB-92S-SV 2 92 — 28.6 22.5 | H2538-ND 4.03 3.13 2.51 | FX11LB-92P-SV 
116 = 37 = 28.5 H2547-ND 5.31 4.12 3.30 | FX11LB-116S-SV 116 _ 34.6 28.5 | H2539-ND 4.44 3.45 2.76 | FX11LB-116P-SV 
140 = 43 34.5 | H2548-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LB-140S-SV 140 = 40.6 34.5 | H2540-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LB-140P-SV 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FX8 Series Connectors 0.6mm Pitch - No.of | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
: Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
uirose evectricco,.r. Single Row (SMT) 5.45 H11512-ND 5.05 3.92 3.14 | FX8C-100P-SV1(91) 
Features: * 3-16mm stacking height » The engagement portion is designed to 400 36.60 6.45 H11513-ND 5.05 3.92 3.14 | FX8C-100P-SV2(91) 
prevent erroneous insertion and a bellows structure that is not susceptible to . 8.45 H11514-ND 5.05 3.92 3.14 FX8C-100P-SV4(91) 
twisting has been used in the contacts * The SMT soldering lead portion protrudes 14 7 2 
about 0.7mm beyond the outer surface of the housing, enabling image processing 10.45 hlebeeas ttl) 5.05 3.92 old FX8C-100P-SV6(91) 
for automatic mounting and affording excellent repair qualities » Connectors 2.45 H10689-ND 4.47 3.47 2.78 | FX8-120P-SV(91) 
are equipped with board positioning bosses which prevent incorrect insertion to 3.45 H10695-ND 3.77 2.93 2.34 FX8-120P-SV1(91) 
e ci wt ae and aes saad 445 | H11520-ND 580 450 3.60 | FX8C-120P-SV(91) 
ectrical: Current Capacity: 0.4A per pin * Rated Voltage: * Insulation a pans 
Resistance: 1000MQ or greater at 250VDC * Withstand Voltage: 300VAC r.m.s. for 120 42.60 545 TINS22-ND 5.60 435 3.48 FX8C-120P-SV1(91) 
one minute at specified value * Contact Resistance: 45m0 or less at 100mA DC 6.45 H11525-ND 5.60 4.35 3.48 |_FX8C-120P-SV2(91) 
Material and Finish: ¢ Insulation: PBS, light brown, UL94V-0 * Header Contacts: LU 8.45 H11526-ND 5.60 4.35 3.48 FX8C-120P-SV4(91) 
Phosphor bronze, gold-plated contacts, Tin-lead plated »* Receptacle Contacts: 10.45 H11527-ND 5.60 4.35 3.48 FX8C-120P-SV6(91) 
Phosphor bronze, gold-plated contacts and leads 
2.45 H10690-ND 4.99 3.87 3.10 FX8-140P-SV(91) 
No. of | _Dimensions(mm) | Digi-Key Price Each Hirose 3.45 H10696-ND 4.18 3.24 2.60 | FX8-140P-SV1(91) 
Fig. | Contacts A B Part No. il 25 100 Part No. 4.45 H11521-ND 6.38 4.95 3.96 FX8C-140P-SV(91) 
Vertical Pin Headers 140 48.60 5.45 H11528-ND 6.18 4.80 3.84 FX8C-140P-SV1(91) 
80 30.60 4.45 H1222-ND 4.35 3.38 2.70 FX8C-80P-SV(21) 6.45 H11529-ND 6.18 4.80 3.84 FX8C-140P-SV2(91) 
1 140 48.60 5.45 H1242-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV1(21) 8.45 H11530-ND 6.18 4.80 3.84 FX8C-140P-SV4(91) 
; 10.45 H1245-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV6(21) 10.45 H11531-ND 6.18 4.80 3.84 FX8C-140P-SV6(91) 
Vertical Pin Headers — RoHS Compliant Receptacles 
40 18.60 2.45 H10685-ND 2.70 2.08 1.66 FX8-40P-SV(91) 40 18.60 2.25 H1214-ND@ 3.06 2.35 1.88 FX8-40S-SV(21) 
2.45 H10686-ND 2.90 9.25 1.80 FX8-60P-SV(91) 60 24.60 2.25 H1215-ND® 3.31 2.57 2.06 FX8-60S-SV(21) 
3.45 H10691-ND 2.83 218 1.74 FX8-60P-SV1(91) 80 30.60 2.25 H1216-ND@ 3.94 3.06 2.45 FX8-80S-SV(21) 
4.45 H10697-ND 4.12 3.20 2.56 FX8C-60P-SV(91) 9 90 33.60 2.25 H1217-ND@ 4.26 3.31 2.65 FX8-90S-SV(21) 
60 24.60 5.45 H11522-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8C-60P-SV1(91) 100 36.60 2.25 H1218-ND@ 4.58 3.56 2.85 | FX8-100S-SV(21) 
6.45 H11505-ND 3.97 3.09 247 FX8C-60P-SV2(91) 120 42.60 2.25 H1219-ND@ 5.22 4.05 3.24 FX8-120S-SV(21) 
8.45 | H11506-ND 3.97 3.09 ~—«-2.47 | FX8C-60P-SV4(91) ‘ap, || aaen acum (2 tIb 58600 4553.64 | FX8-1408-8V(21) 
10.45 | H11507-ND 3.97 3.09 ——-2.47_|_FX8C-60P-SV6(91) : 3.95 |REIZS0:ND 6.15 477 8.82 | _FXBC-1405-SV(21) 
2.45 H10687-ND 3.39 2.64 2.11 | FX8-80P-SV(91) Receptacles — RoHS Compliant 
1 3.45 H10692-ND 2.93 2.28 4.82 | FX8-80P-SV1(91) 60 are 3.95 H11532-ND 4.18 3.24 2.60 | FX8C-60S-SV(91) 
4.45 H10698-ND 4.64 3.60 2.88 FX8C-80P-SV(91) 8.95 H11536-ND 4.26 3.31 2.65 FX8C-60S-SV5(91) 
80 30.60 5.45 H11508-ND 4.52 3.51 2.81 | FX8C-80P-SV1(91) 80 30.60 3.95 H11533-ND 481 3.74 2.99 | FX8C-80S-SV(91) 
6.45 H11509-ND 4.52 3.51 2.81 FX8C-80P-SV2(91) 8.95 H11537-ND 4.99 3.87 3.10 FX8C-80S-SV5(91) 
345 | H11510-ND 452 351 2.81 | FX8C-80P-SV4(91) 2} 100 | 3660 ecm) (ices $420 4218.87" | FXBC-1008-SV(91) 
10.45 | H11511-ND 452 3.51 _-2.81_|_FX8C-80P-Sv6(91) = a oe a coe ioe ee 
95 q . A 7 7 - 
90 33.60 3.45 H10693-ND 3.16 2.46 1.97 | FX8-90P-SV1(91) 120 | 42.60 (et) 
8.95 H10700-ND 6.29 4.89 3.91 FX8C-120S-SV5(91) 
2.45 BECceND 3.94 B06 2.45: | FXB-100P-SV(91) aioe | agen 3.95 | H11535-ND 667 518 4414 | FX8C-140S-SV(91) 
100 36.60 3.45 H10694-ND 3.36 2.61 2.09 FX8-100P-SV1(91) 8.95 H10701-ND 6.99 5.43 4.34 FX8C-140S-SV5(91) 
4.45 H10699-ND §.25 4.08 3.26 FX8C-100P-SV(91) z 
@ RoHS Compliant 


DF15 Series - SMT Connectors 
0.65mm Pitch - Board to Board 


The product is prepared to prevent solder peeling, considering the mounting on FPC (Note: The stacking height is determined 
by adding the header and receptacle to the figures followed by the product name DF15#. The stacking height doesn’t include the 
soldering paste thickness.) 

Applications: * Mobile phones * LCD (Liquid Crystal Display) * MO (Optical Disk) * Note PC 

Specifications: * Current Rating: 0.3A * Voltage Rating: SOVAC » Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Operating Humidity: 40% 
~ 80% Insulation Resistance: 100VDC, 500MQ min. * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 150VAC (no flashover or 
insulation breakdown) » Contact Resistance: 100mA DC, 50m0 maximum 

Material (receptacle/header): Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper with gold plating » Metal 
Fittings: Brass with tin-lead plating 


Mig. |No.| Dim. Cut Tape T&RO Mtg. |No.| Dim. a Cut Tape T&RO| 
Hgt. | of | (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose _ | Hgt.| of | (mm) Digi-Key Brice Each Pricing guirose 
Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 | 1,000 Part No. Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 


With Metal Fitting and With Boss 1 | 3.2 | 40 |16.35]/12.35| H10447CT-ND 1.95 1.50 1.20 | 798.00 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(56 


50 | 19.6 | 15.6 | H10448CT-ND 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF15B(3.2)-50DP-0.65V(56 


1 | 3.2 | 40 |16.35/12.35| H1734-NDE 228 175 1.40 — | DF15(3.2)-40DP-0.65V(50) 
21621201985 1585 | HI740-NDE a7 Ak H09 —TpF15(6.2)-200P-0.65V(60) 20 |9.85]5.85| H10461CT-ND 152 110 90 | 532.00 | DF15B(4.2)-200P-0.65V(56' 
With Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant a2 | 30|13.1] 9.1 | H10462CT-ND 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(56; 


20 | 9.85 | 5.85 | H10437CT-ND 1.56 = 1.13 93| 545.00 | DF15(3.2)-20DP-0.65V(56 
30 | 13.1) 9.1 H10438CT-ND 1.63 1.25 1.00} 665.00 | DF15(3.2)-30DP-0.65V(56 
40 |16.35/12.35| H10439CT-ND 1.95 1.50 1.20} 798.00 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(56 
50 | 19.6 | 15.6 | H10440CT-ND 2.28 1.75 1.40} 931.00 | DF15(3.2)-50DP-0.65V(56 
20 | 9.85 | 5.85 | H10453CT-ND 1.52 1.10 90| 532.00 | DF15(4.2)-20DP-0.65V(56 
30 | 13.1) 9.1 H10454CT-ND 1.63 1.25 1.00} 665.00 | DF15(4.2)-30DP-0.65V(56 


50 | 19.6 | 15.6 | H10464CT-ND 2.24 1.73 1.38 | 918.00 | DF15B(4.2)-50DP-0.65V(56 


20 | 9.85 | 5.85 | H10477CT-ND 1.52 1.10 90 | 532.00 | DF15B(6.2)-20DP-0.65V(56) 
30 | 13.1 | 9.1 H10478CT-ND 1.86 1.35 1.11 | 652.00 | DF15B(6.2)-30DP-0.65V(56 


( (56) 
( (56) 
( (56) 
( (56) 
( (56) 
40 |16.35/12.35| H10463CT-ND 1.92 1.48 1.18 | 785.00 | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(56) 
( (56) 
( (56) 
( (56) 
40 |16.35/12.35| H10479CT-ND 1.89 1.45 1.16 | 771.00 | DF15B(6.2)-40DP-0.65V(56) 

( (56) 


(56) 

(56) 

(56) 

(56) 

(56) 

(58) 50 |19.6|15.6| H10480CT-ND 2.21_-—«'1.70 ‘1.36 | 904.00 | DF15B(6.2)-50DP-0.65V(56 
40 |16.35/12.35| H1O045SCT-ND 1.92 1.48 = 1.18] 785.00 | DF15(4.2)-40DP-0.65V(56) Without Metal Fitting and With Boss 

(56) 

(56) 

(56) 

(56) 

(56) 


42 
. 5019.6 /15.6| Ht0456CT-ND 2.24 1.73 1.38| 918.00 | DF15(4.2)-S0DP-0.65v(56 Jao] 8] 134] 91 | wiasnoe a ar = pean 
20 [9.85 [5.85 | Hi04e9cT-ND 1.52 140 90 592.00 | DF15(6.2)-20DP-0.65V(66 2 | 10 lieas|t2.26 Reena 3g 47B. 4.49 <= | cians apoE EAITEO) 
go | 30| 131] 91 | HtoazocT-ND = 1.86 1.35 1.11] 652.00 | DF15(6.2)-30DP-0.65v(56 20/505 1508 (ae i = Geach mene 
4o /16.35112.35| H10471CT-ND 1.89145 ~—«1.16| 771.00 | DF15(6.2)-40DP-0.65V(56 42 

50 }19.6/15.6| H10472CT-ND 2.21 1.70 1.36) 904.00 | DF15(6.2)-SODP-0.65V(56 é 50 (19.6 | 15.6 [ETSI ce IR =| DEISA(A 2) S0DRO-65V(50) 
ith Metal E/ijiig and Without Goss 6.2 | 20 |9.85|5.85| H1752-ND+ 167121 «99 — | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(50) 

> | 42 | 20 [9.86 [5.85 | H1760-NDg 171 1241.02 — | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(50) Without Motal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
62 | 40 116.351235) HI7B6-NDE TET —PprisB62)-400P-oesvisn | | 4] 3> | 20) 985]585| HioasicrnD 152 1.10 90 ] 532.00 ] DFt5A(3.2)-200P-0.65V(56) 
With Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 30/131] 9.41 | Hto442cT-ND 1.63 «1.25 «1.00 | 665.00 | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(56) 


1 | 3.2 | 20 | 9.85 | 5.85 | H10445CT-ND 1.56 = 1.13 93} 545.00 | DF15B(3.2)-20DP-0.65V(56) For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Tube (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 91 


HS DF15 Series - SMT Connectors 0.65mm Pitch - Board to Board (Cont.) 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Reel” 
Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO 
Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 

Fig.|(mm)/Pins| A [ _B_| PartNo. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. Fig.|(mm)|Pins| A | B | PartNo. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 

+ | a2 | 40 [1635/1235] HtosascT-ND 1.92 1.48 1.18 | 785.00 | DF15A(3.2)-40DP-0.65V(56) 08 | 50] 196/156] H10424CT-ND 2.96 2.28 1.82 | 1210.00 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(56) 
50 | 19.6] 15.6] H10444CT-ND 2.24 1.73 1.38 | 918.00 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(56) 20|9.85/5.85| H10429CT-ND 1.41 1.02 84 | 492.00 | DF15(1.8)-20DS-0.65V(56) 
20|9.85/5.85] HI0457CT-ND 148 1.08 88 | 519.00 | DF15A(4.2)-20DP-0.65V(56) 3} 4, | 30/131] 91 | H10430CT-ND 1.79 1.01.06 | 625.00 | DF15(1.8)-30DS-0.65V(56) 

4 | 30 | 13.1] 9.1 | H10458CT-ND 186 1.35 141] 652.00 | DF15A(4.2)-30DP-0.65V(56) 40 ]16.35/12.35) H10431CT-ND 189° 1.45 1.16 | 771.00 | DF15(1.8)-40DS-0.65V(56) 
40 |16.35|12.35| H10459CT-ND 1.89 1.45 1.16] 771.00 | DF15A(4.2)-40DP-0.65V(56) 50] 19.6/15.6| H10432CT-ND 2.24 1.73 1.38 | 918.00 | DF15(1.8)-50DS-0.65V(56) 
> 50 | 19.6| 15.6] H10460CT-ND 221 170 1.36 | 904.00 | DF15A(4.2)-50DP-0.65V(56) With Metal Fitting and Without Boss 

20 /9.85/5.85| H10473CT-ND 148 1.08 88 | 519.00 | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(56) og | 20) 9.85) 5.85) H1716-NDt 1.75 1.27 1.04 — | DF15B(0.8)-20DS-0.65V(50) 
go | 30) 131| 91] Hioa7acT-ND 1.82 1:32 1.08 | 638.00 | DF15A(6.2)-300P-0.65V(56) 3 s ne ve ae a ee a = DFISB(T 8) 2005-0 80160) 
40 |16.35/12.35] H10475CT-ND 1.85 1.43 1.14] 758.00 | DF15A(6.2)-40DP-0.65V(56) 18 | so [11] 01 Aen Goh cee 138 2 lineioaeie soteenesvten 

50] 196] 156] Hioa7ecT-no 2.18 1.68 1.34 | 894.00 | DFI5A(6.2)-S0DP-0.65V(56) autih asetal Fitting andl Whihoul Baeao=ieshi Cunnpltadt 
Without Metal Fitting and Without Boss 20)9.85]/585| HI0425CT-ND 1.75 1.27 1.04] 612.00 | DF15B(0.8)-200S-0.65V(56) 

1 | a2 | 22 | 985 | 585 eee noe Ge = Vel) | 282 — | DFISC(3.2)-20DP-0.65V(50) og | 30| 131/91 | Hi0426cT-ND 1.98 © 1.53 1.22] 811.00 | DF15B(0.8)-30DS-0.65V(56) 
40 [16.35/12.35] _H1770-ND$ 2.28 175 1.40 — | DF15C(3.2)-40DP-0.65V(50) | 40 |16.35/12.35] H10427CT-ND 2.47 1.90 ‘1.52 | 1011.00 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(56) 

2 | 6.2 | 20 | 9.85] 5.85] H1776-ND¢ 167 1.21.99 — | DF15C(6.2)-20DP-0.65V(50) 50|19.6/15.6| H10428CT-ND 2.96 2.28 ‘1.82 | 1210.00 | DF15B(0.8)-50DS-0.65V(56) 

Without Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 3 20 | 9.85 | 5.85 | H10433CT-ND 1.41 1.02 -84 | 492.00 | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(56) 
20 | 9.85] 5.85] H10449CT-ND 152 110  .90] 532.00 | DF15C(3.2)-20DP-0.65V(56) 4. | 30) 13.1] 9.1) H10434CT-ND 1.79 1.30 1.06 | 625.00 | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(56) 
yf az | 80131) 91] Htowsoor-no 163 1.25 1.00} 666.00 | 0F150(3.2)-300P-0.68V(56) 40 |16.35/12.35] H10435CT-ND 1.89 1.45 1.16 | 771.00 | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(56) 
40 |16.35|12.35] H10451CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | D15C(3.2)-40DP-0.65V(56) 50] 19.6 15.6] H10436CT-ND 2.24 1.73 1.38 | 918.00 | DF15B(1.8)-50DS-0.65V(56) 
50 |19.6| 15.6] H10452CT-ND 224 1.73 1.38 | 918.00 | DF15C(3.2)-50DP-0.65V(56) Without Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
20 |985/5.85| Hi0465CT-ND 148 1.08 88 | 519.00 | DF15C(4.2)-20DP-0.6V(56) 20 | 9.85 / 5.85) H1708-ND$ 1751.27 1.04 — | DFISA(0.8)-2008-0.65V(50) 
ag | 90/131] 91] HtodsecT-ND 1.86 © 1.95 1.11 | 652.00 | DF15C(4.2)-300P-o.68V(56) eels Migs ae = Se raiooeonnenven 
40 |16.35/12.35] H10467CT-ND 1.89 1.45 1.16] 771.00 | DF15C(4.2)-40DP-0.65V(56) so | 196 | 15.6 (MEINE Beas <O0E. -A ap — | netsa(a.}-s00s-0.65v(60) 
F 50 |19.6| 15.6] H10468CT-ND 221 1.70 1.36 | 904.00 | DF15C(4.2)-50DP-0.65V(56) 3 30 | 985] 5.85) HI7I2-NDE 784197 104 —}DFISA(T 8)-2008-0.65V(50) 
20 [985/585] HI0481CT-ND 148 1.08  .88| 519.00 | DF15C(6.2)-20DP-0.65V(56) 30 /131| 91 | Hi713-NDE 192 148 «118 — | DF15A(1.8)-3008-0.65V(50) 
62 30 | 13.1) 9.1 H10482CT-ND 1.82 1.32 1.08 | 638.00 ) DF15C(6.2)-30DP-0.65V(56) 18 40 |16.35|12.35| H1714-ND$ 247 1.90 1.52 — | DF15A(1.8)-40DS-0.65V(50) 
40 |16.35/12.35] H10483CT-ND 1.85 1.43 1.14] 758.00 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(56) 50 | 19.6 |15.6| H1715-NDE 293 225 1.80 — | DFI5A(1.8)-50DS-0.65V(50) 
50 |19.6| 15.6] H10484CT-ND 2.18 1.68 ~—-1.34| 891.00 | DF15C(6.2)-50DP-0.65V(56) Without Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 
20 | 9.85] 5.85] H1724-ND$ 175. 1.27 «1.04 — | DF15C(0.8)-200S-0.65V(50) 
With Metal Fitting and With Boss 0.8 | 30/131) 91 | H1725-NDE 192 148 1.18 — | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
3] 08] 30] 131] 91] H1701-NDE 189° «145 ~«1.16 — | DF15(0.8)-30DS-0.65V(50) ; = oe ve ae a ee a = DFISCLT 8) 2005-0 8150) 
With Metal Fiting and: With Poss'— Hols Compliant 30| 13.1] 94 | Ht729-ND$ 192 148 1.18 = BiFlectl panned) 
20]9.85/5.85| HI0421CT-ND 175 1.27 1.04] 612.00 | DF15(0.8)-20DS-0.65V(56) 18 | a9 |1e:35/12.35) H1730-ND¢ Sa “Gop. Hed — | prtsc(1.8)-400s-0.65v(50) 

3] 0.8 ) 30 | 13.1) 9.1 H10422CT-ND 1.98 1.53 1.22 | 811.00 | DF15(0.8)-30DS-0.65V(56) 50 | 19.6] 15.6} H1731-ND$ 293 225 1.80 — | DF15C(1.8)-50DS-0.65V(50) 

40 |16.35/12.35] H10423CT-ND_— 2471.90 1.52 | 1011.00 | DF15(0.8)-4008-0.65V(56)_| Fo, tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Tube 


FX6 Series - Surface Mount Vertical Connectors 0.8mm Pitch 


Features: Stacking height can be set from 5 ~ 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective length of engagement is long 
at 1.7mm, which affords a fit with leeway. 

Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation equipment. Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. 
Material: ¢ Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 » Header/Receptacle pins: Phosphor bronze * Contacts: Gold plating * Leads: Tin plating Electrical: 


¢ Current Capacity: 0.5A * Rated Voltage: 100VAC = Insulation Resistance: 250VDC, 100MQ or more » Withstand voltage for 1 minute at specified value 
300VAC * Contact Resistance: 100mA DC 40m0 or less 
Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Height | No. of | Dimension (mm)| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
With Positioning Boss With Positioning Boss — RoHS Compliant 
1 | 4 | 100 | 478 | 392 | H2413-ND 490 3.81 3.05 | FX6-100P-0.8SV 20 | 158 7.2 | H10803-ND 2.41 1.85 148 | FX6-20S-0.8SV(71) 
With Positioning Boss — RoHS Compliant 40 | 238 | 15.2 | H10804-ND 310 2.41 1.93 | FX6-40S-0.8SV(71) 
20 | 158 7.2 | H10784-ND 2.41 1.85 1.48 | FX6-20P-0.8SV(71) 4 | 50 | 278 | 192 ey BO BE) see MENG BOS BST) 
60 | 318 | 23.2 | H10806-ND 4.03 3.13 2.51 | FX6-60S-0.8SV(71) 
40 | 238 | 15.2 | H10785-ND 319 248 1.98 | FX6-40P-0.8SV(71) so | 33a | a1 [Metoneetn 496 385 +~—«3:08 | ‘FX6-808-0.asv(71) 
4 | 50 |) 278 | 192 | H10786-ND = 3.74 2.91 2.83 | FX6-50P-0.88V(71) 9 100 | 47.8 | 39.2 | H10808-ND 589 457 — 3.66 | FX6-100S-0.8SV(71) 
: 60 | 318 | 232 | H10787-ND 4.23 3.29 .2.63._ | FX6-G0P-0.8SV(71) 20 | 158 7.2 | H10809-ND 3362.61 2.09 | FX6-20S-0.88V2(71) 
so | 398 | 31.2 | H10788-ND 5.28 410 3.28 ‘| FX6-80P-0.8SV(71) 40 | 238 | 15.2 | H10810-ND 4.44 3.42 2.74 | FX6-40S-0.88V2(71) 
too | 47.8 | 39.2 | H10789-ND 6.32 4.91_~—3.93_ | _FX6-100P-0.8SV(71) g | 59 | 248 | 192 |SRIOSiENDS) 6487 = 3.78 = 3.03 | FX6-508-0.85V2(71) 
eo | ais | 239 Weert 458356285 | FX6-6OP-0.88V1(71) 60 | 318 | 23.2 | H10812-ND 539 4.19 3.35 | FX6-60S-0.8SV2(71) 
6 100 | 47a | ao2 Wenn cai Ween cacy: || Ggaciniig aaiain; 80 | 398 | 31.2 | H10813-ND 6.41 498 3.98 | FX6-80S-0.8SV2(71) 
: “ aa : d B8v2(71) joo | 47.8 | 392 | H10814-ND 663 5.36 4.21_| ‘FX6-100S-0.8SV2(71) 
Without Positioning Boss Without Positioning Boss 
4 60 31.8 23.2 | H2441-ND 3.36 2.61 2.09 | FX6A-60P-0.8SV 40 23.8 15.2 | H2457-ND 3.15 9.43 4.94 | FX6A-40S-0.8SV 
1 5 | 20 | 158 7.2 | H2444-ND 273 210 1.68 | FX6A-20P-0.8SV1 4 | 50 | 27.8 | 192 | H2458-ND 3.25 252 2.02 | FX6A-50S-0.8SV 
6 | 60 | 318 | 232 | H2453-ND 415 3.22 -—-2.58 | FX6A-60P-0.8SV2 2 60 | 318 | 23.2 | H2459-ND 3.65 2.84 2.27 | FX6A-60S-0.8SV 
Without Positioning Boss — RoHS Compliant 80 | 398 | 31.2 | H2460-ND 452 3.51 2.81 | FX6A-80S-0.8SV 
6 | 40 | 238 | 15.2 | H2463-ND 397 3.09 247 | FX6A-40S-0.8SV2 
20 | 158 7.2 | H10792-ND 2.41 1.85 1.48 | FX6A-20P-0.8SV(71) | eee - 
40 | 238 | 15.2 | H10793-ND 319 248 1.98 | FX6A-40P-0.8SV(71) Without Positioning Boss — RoHS Compliant 
; . . ; . : 20 | 158 7.2 | H10815-ND 2.41 1.85 1.48 | FX6A-20S-0.8SV(71) 
4 | 50 | 278 | 192 ee 684 291 2.33 | FXGA-GOP-0.8SV(71) 40 | 238 | 152 | H108t6-ND 310 241 1.93 | FX6A-40S-0.8SV(71) 
60 | 31.8 | 23.2 | H10795-ND 4.23 3.29 2.63 | FX6A-60P-0.8SV(71) 4 50 | 278 | 19.2 | H10817-ND 3.57 277 2.22 | FX6A-50S-0.8SV(71) 
80 | 398 | 31.2 | H10796-ND 5.28 4.10 3.28 | FX6A-80P-0.8SV(71) 60 | 318 | 23.2 | H10818-ND 403 313 251 | FX6A-60S-0.8SV(71) 
1 joo | 47.8 | 39.2 | H10797-ND 632 4.91 3.93 | FX6A-100P-0.8SV(71) 80 | 398 | 31.2 | H10819-ND 496 3.85 3.08 _| FX6A-80S-0.8SV(71) 
2 | 158 72 | H10798-ND 308 235 1.88 | FX6A-20P-0 8Sv1(71) 2 joo | 478 | 392 | H10820-ND 5.89 4.57 3.66_| FX6A-100S-0.8SV(71) 
5 | 40 | 238 | 15.2 | H10799-ND 3.65 284 2.27 | FX6A-40P-0.8SV1(71) 40) 28.8 | 152 ERD ai BAe PTE: | RGA A0S 0S V2(r1) 
50 | 278 | 19.2 | H10822-ND 487 3.78 3.03 | FX6A-50S-0.8SV2(71) 
60 | 318 | 232 [IHIOBOONDE) 4.58 3.56 2.85 | FXBA-GOP-0.88V1(71) 6 | 60 | 318 | 232 | H10823-ND 539 419 3.35 | FX6A-60S-0.8V2(71) 
g | 50 | 27-8 | 19.2 | H10801-ND = 4.12 3.20 2.56 | FX6A-SOP-0.88V2(71) 80 | 398 | 31.2 | H10824-ND 641 4.98 3.98 | FX6A-80S-0.8SV2(71) 
60 | 318 | 232 | H10802-ND 458 3.56 2.85 | FX6A-60P-0.8SV2(71) joo | 47.8 | 39.2 | H10825-ND 663 5.36 4.21 | FX6A-100S-0.8SV2(71) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: * 4.3mm mated height between PCBs « Insulator is manufactured from 
polyimide to withstand the high temperatures resulting from VPS, IR, and heat 
blow soldering * PCB contact is a “Gull-Wing” type design to ensure reliable 
performance Designed to control and accept dimensional changes by thermo- 
elasticity * Reinforcement hardware is provided to eliminate mechanical stress to 
solder joints during mating and unmating cycles 

Electrical: * Rated Current: 0.5A »* Rated Voltage: 150VAC « Insulation 


DF9 Series - Surface Mount Connectors 
1mm Pitch, Center Line Board-to-Board (With Reinforced Hardware) 


Resistance: Condition: 100VDC, Standard Value: Minimum 500MQ =» With- 
standing Voltage: No flashover or insulation breakdown; Condition: 250V AC/1 
minute * Contact Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Operating Temperature 
Range: -45°C ~ 125°C 

Material and Finish: * Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, beige 
(natural), UL94V-0 * Receptacle and Header Contacts: Phosphor copper, tin, or 


gold plating * Receptacle and Header Fitting: Brass, tin plating. 


DF9 Flex Assemblies 


(Standard Interface Connector Complying 


arlex 


CORPORATION 


with VESA FPDI-1) 


Features: These comply with the Standard Connector 
Specifications selected by the U.S. Video Electronics 
Standards Association as a Flat Panel Display 
Interface. 

Applications: Liquid Crystal Displays, Portable 
Terminals and Personal Computers 


No. Dim. Cut Tape Tape & Reel No. Dim. Cut Tape Tape & Reel 
of A Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose of A Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Fig.| Pins | (mm) | PartNo. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No.t Fig.) Pins | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No.t 
Receptacles with Metal Fitting and Guideposts Headers with Metal Fitting and Guideposts 
9 8.30 |H10397CT-ND® 1.22 22.00 72.00 | H10397TR-ND® 426.00 | DF9-9S-1V(32) 9 8.30 |H10409CT-ND® 1.22 22.00 72.00 | H10409TR-ND@ 426.00 | DF9-9P-1V(32) 
11) 9.30 | H10398CT-ND@ = 1.29 23.38 76.50 | H10398TR-ND® 452.00 | DF9-11S-1V(32) 11 | 9.30 |H10410CT-ND@ 1.29 23.38 76.50 | H10410TR-ND® 452.00 | DF9-11P-1V(32) 
13 | 10.30 |H10399CT-ND® 1.41 25.44 83.25 | H10399TR-ND® 492.00 | DF9-13S-1V(32) 13. | 1030 | He166-ND$ 125 29969 7425 |— —| pF9-13P-11(20) 
15 | 11.30 |HI0400CT-ND® = 1.56 28.19 92.25 | H10400TR-ND@ 545.00 | DF9-15S-1V(32) 13 | 10.30 |H10411CT-ND® 1.37 24.75 81.00 | H104117TR-ND® 479.00 | DF9-13P-1V(32) 
17 | 12.80 eis 1.56 26:19 92.25 lig Sa DESIST IN(20) 15 | 11.30 |Ht0412cT-ND® 1.56 28.19 92.25 | H10412TR-ND@| 545.00 | DF9-15P-1V(32) 
ee ae eT ee nl OS 285.00 | Dre LPS-1V(82) 17 | 12.30 |H10413CT-ND@ 1.67 30.25 99.00 | H10413TR-ND® 585.00 | DF9-17P-1V(32) 
19 | 13.30 | H2157-ND 1.60 28.88 94.50 | — —| DF9-198-1¥(20) 
+ (20) 19 | 13.30 | H2169-ND+ 1.56 28.19 92.25 | — — | DF9-19P-1¥(20) 
19 | 13.30 |H10402CT-ND® 1.71 30.94 101.25 | H10402TR-ND® 599.00 | DF9-19S-1V(32) 
1 19 | 13.30 |H10414CT-ND® 1.71 30.94 101.25 | H10414TR-ND@ 599.00 | DF9-19P-1V(32) 
21 | 14.30 | H2158-ND¢ 1.71 30.94 101.25 | — — | DF9-218-1V(20) 2 
21 | 14.30 | H2170-ND$ 1.67 30.25 99.00 | — — | DF9-21P-1¥(20) 
21 | 14.30 |H10403CT-ND@ 1.79 32.31 105.75 | H10403TR-ND® 625.00 | DF9-21S-1V(32) ot | 4aa0 MIE 470 031 to eae Sail Gecoinaee 
i SCT-ND@® 1.7 31 105.75 STR-ND® 5. -21P- 
23 | 15.30 |H10404CT-ND@ 1.76 33.75 108.00 | H10404TR-ND® 718.00 | DF9-23S-1V(32) (82) 
25 | 1620 (Meteors 196 33.69 11005 —| pes-258-1v(20) 23 | 15.30 | H2171-ND$ 1.71 30.94 101.25 | — — | DF9-23P-1¥(20) 
os | 4630 IRMOttreeming 1.72 33.19 1068.00 NRfOverennes 705.00 | DF9-258-1V(32) 23 | 15.30 |H10416CT-ND@ 1.79 32.31 105.75 | H10416TR-ND@ 625.00 | DF9-23P-1V(32) 
31 | 19.30 |H10406CT-ND® 1.98 38.13 122.00 | Hio4o6TR-ND@| 811.00 | DF9-31S-1V(32) 25 | 16.30 [EOAVZGT-ND®) = 1.69 32.50 104.00 RIOSITR:ND@) = 692.00 | DF9-25P-1¥(32) 
41 | 2490 |Hto4o7cT-ND® 2.34 45.00 144.00 | H10407TR-ND® 958.00 | nF9-418-1V(32) 31 | 19.30 |H10418CT-ND@ 1.95 37.50 120.00 | H10418TR-ND@ 798.00 | DF9-31P-1V(32) 
51 | 29.30 |H10408CT-ND® 3.16 61.31 196.20 | H10408TR-ND@| 1417.00 | DF9-51S-1¥(69) 41 | 24.30 | HI0419CT-ND@ = 2.31 44.38 142.00 | H10419TR-ND® 944.00 | DF9-41P-1V(32) 
Receptacles without Metal Fitting and with Guideposts — RoHS Compliant 51 | 29.30 |H10420CT-ND® 3.39 65.81 210.60 | H10420TR-ND®| — 1521.00 | DF9-51P-1¥(69) 
9 | 830 |H10369CT-ND 1.14 20.63 67.50 | H10369TR-ND 399.00 | DF9A-98-1V(22) Headers without Metal Fitting and with Guideposts 
11 | 9.30 |H10370CT-ND 1.22 22.00 72.00 | H10370TR-ND 426.00 | DF9A-11S-1V(22) 9 | 830 |H10357CT-ND@ 1.14 20.63 67.50 | H10357TR-ND® 399.00 | DF9A-9P-1V(22) 
13 | 10.30 | H1639-ND$ 114 20.63 67.50 | — — | DF9A-138-1V(20) 11 | 9.30 |H10358CT-ND® 1.22 22.00 72.00 | H10358TR-ND@ 426.00 | DF9A-11P-1V(22) 
13 | 10.30 |H10371CT-ND 1.33 24.06 78.75 | H10371TR-ND 466.00 | DF9A-13S-1V(22) 13 | 10.30 | H1627-ND@¢ 110 19.94 65.25 | — — | DF9A-13P-1V(20) 
15 | 11.30 | H1640-ND$ 1.25 22.69 74.25 | — — | DF9A-158-1V(20) 13 | 10.30 |H10359CT-ND® 1.33 24.06 78.75 | H10359TR-ND@ 466.00 | DF9A-13P-1V(22) 
15 11.30 | H10372CT-ND 1.48 26.81 87.75 | H10372TR-ND 519.00 | DF9A-15S-1V/(22) 15 11.30 | H1628-ND@+ 1.25 2269 74.25 |— — | DF9A-15P-1V(20) 
17 | 12.30 | H10373CT-ND = 1.61 29.08 95.18 | H10373TR-ND 563.00 | DF9A-178-1V(22) 15 | 11.30 |H10360CT-ND® 1.48 26.81 87.75 | H103607TR-ND® 519.00 | DF9A-15P-1V(22) 
19 | 13.30 ean 1.44 26.13 85.50 [ie — | BF9A-198-1V(20) 17 | 12.30 |H10361CT-ND@ 1.60 28.88 94.50 | H10361TR-ND@| 559.00 | DF9A-17P-1V(22) 
1 | 19 | 1830 |EMOSZ4CT-NDI® = 1.67 30.25 99.00 |/H10374TR-ND 585.00 | DFOA-19S-1V(22)| | 5 | 49 | 13.30 |H10362CT-ND® 1.67 30.25 99.00 | H10362TR-ND@) 585.00 | DF9A-19P-1¥(22) 
21 | 14.30 [RUSZSEIRNDS 1.75 31.63 103.50 IASAS TEND 612.00 | DF9A-218-1¥(22) 21 | 14.30 |H10363CT-ND® 1.75 31.63 103.50 | H10363TR-ND®| 612.00 | DF9A-21P-1V(22) 
23 | 1530 160 28.88 94.50 fig — | DRBA-238-1M(20) 23 | 15.30 | H1632-ND@+ 1.56 2819 92.25 | — — | DF9A-23P-1V(20) 
23) 15.20 ED 1-67 32-13 10.80 a eee Goh 00 jDEgA2go1(22) 23 | 15.30 |H10364CT-ND@ 1.72 31.08 101.70 | H10364TR-ND@ 601.00 | DF9A-23P-1V(22) 
25 | 16.30 | H1645-ND¢ 1.67 30.25 99.00 | — — | DF9A-258-1V(20) 
25 | 16.30 |H10365CT-ND® 1.83 33.07 108.23 | H10365TR-ND@ 665.00 | DF9A-25P-1V(22) 
25 | 16.30 |H10377CT-ND 1.66 31.88 102.00 | H10377TR-ND 678.00 | DF9A-25S-1V(22) 
31 | 19.30 |H10366CT-ND® 1.89 36.25 116.00 | H10366TR-ND@ 771.00 | DF9A-31P-1V(22) 
31 | 19.30 |H10378CT-ND 1.92 36.88 118.00 | H10378TR-ND 785.00 | DF9A-31S-1V(22) 11 | ona0 (RRM 507 45a +4600 (Ree staal DERABAES 
: 7CT-ND® 2.37 45, : 7TR-ND® 71. -41P- 
41 | 2430 |H10379CT-ND 2.41 46.25 148.00 | H10379TR-ND 984.00 | DF9A-41$-1V(22) (22) 
51 | 2930 REN 316 6131 19820 NEttenereintG 4di7.00| DFaRSiS-1V(68) 51 | 29.30 |H10368CT-ND® 3.51 68.06 217.80 | H10368TR-ND@| — 1573.00 | DF9A-51P-1V(69) 
Receptacles with Metal Fitting and without Guideposts Headers with Metal Fitting and without Guideposts 
11] 930 |H10388CT-ND® 1.29 23.38 76.50 | H10388TR-ND@| 452.00 | DF9B-11S-1V(32) 11] 9.30 | H1649-ND$ 1.14 20.63 67.50 | — — | DF9B-11P-1V(20) 
43 | 1030 | H1657-ND# 125 2269 7495 |— —| pr9p-138-1v(20) 11 | 9.30 |H10381CT-ND® 1.29 23.38 76.50 | H10381TR-ND@ 452.00 | DF9B-11P-1V(32) 
13 | 10.30 |H10389CT-ND@ 1.52 27.50 90.00 | H10389TR-ND® 532.00 | DF9B-13S-1V(32) 13 | 10.30 | H1650-ND$ 1.22 22.00 72.00 | — — | DF9B-13P-1V(20) 
15 11.30 | H1658-ND$ 1.44 26.13 85.50 |— — | DF9B-15S-1V(20) 13 10.30 | H10382CT-ND@ 1.52 27.50 90.00 | H10382TR-ND® 532.00 | DF9B-13P-1V(32) 
15 | 11.30 |H10390CT-ND® 1.56 28.19 92.25 | H10390TR-ND® 545.00 | DF9B-15S-1V(32) 15 | 11.30_| H1651-ND¢ 1.44 26.13 85.50 | — — | DF9B-15P-1V(20) 
21 | 14.30 | H1659-ND¢ 1.71 30.94 101.25 | — — | DF9B-218-1V(20) 15 | 11.30 |H10383CT-ND® 1.56 28.19 92.25 | H10383TR-ND@ 545.00 | DF9B-15P-1V(32) 
2 
1] 21 | 14.30 |H10391CT-ND® 1.79 32.31 105.75 | H10391TR-ND® 625.00 | DF9B-21S-1V(32) 21 | 14.30 | H1652-ND$ 1.67 30.25 99.00 | — — | DF9B-21P-1V(20) 
23 | 15.30 |H10392CT-ND@ 1.86 33.69 110.25 | H10392TR-ND® 652.00 | DF9B-23S-1V(32) 21 | 14.30 |H10384CT-ND@ 1.69 32.50 104.00 | H10384TR-ND@ 692.00 | DF9B-21P-1V(32) 
25 | 16.30 | H1661-NDt 1.86 33.69 110.25 | — — | DF9B-25S-1V(20) 25 | 16.30 | H1653-ND¢ 1.82 33.00 108.00 | — — | DF9B-25P-1V(20) 
25 | 16.30 |H10393CT-ND® 1.72 33.13 106.00 | H10393TR-ND® 705.00 | DF9B-258-1V(32) 25 | 16.30 |H10385CT-ND® 1.86 33.69 110.25 | H10385TR-ND@ 652.00 | DF9B-25P-1V(32) 
31 | 19.30 ]H10394CT-ND® 1.98 38.13 122.00 | H10394TR-ND@ 811.00 | DF9B-31S-1V(32) 31 | 19.30 |H10386CT-ND@ 1.95 37.50 120.00 | H10386TR-ND@ 798.00 | DF9B-31P-1V(32) 
41 | 24.30 [EUOSPSGTENGS, §=—2.34 45.00 144.00 [EGseoT ENDS 958.00 | DFaB-418-1V(32) 41 | 24.30 |H10387CT-ND@ 2.31 44.38 142.00 | H10387TR-ND@| 944.00 | DF9B-41P-1¥(32) 
51_| 29.30 |HI0396CT-ND@ 3.13 60.75 194.40 | H10396TR:ND@ | 1404.00 | DF9B-518-1V(69) | RoHS Compliant + (20), (22) and (32) indicates tin plating; (54) and (69) indicates gold plating. Tube 


No. of | Height | Dimension (mm)} Digi-Key Price Each Parlex 
Positions| (mm) A Part No. 1 10 100 Part No. 
51 PS563AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0051-S 
102 PS563AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0102-S 
31 5.08 152 PS563AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0152-S 
203 PS563AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0203-S 
254 PS563AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0254-S 
305 PS563AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 PS563-AB-0305-S 
51 PS564AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0051-S 
102 PS564AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0102-S 
a | 5.08 152 PS564AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0152-S 
203 PS564AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0203-S 
254 PS564AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0254-S 
305 PS564AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0305-S 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Hes FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in board-to-board application * High performance PPS resin insulator is compatible to VPS, IR and hot air reflow * Gull wing-shaped lead is used for 
ease of checking soldered connection * Use of positioning boss for substrate packaging offers improved handling capability » Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/extracting stress, is 
available for optional specification. 

Electrical: * Rated Current: 0.5A * Rated Voltage: 125VAC = Insulation Resistance: More than 100MQ at 250VDC » Withstanding Voltage: 300VAC Contact Resistance: Less than 45mQ at 100mA DC » Dur- 
ability: 500 times mating cycles. 

Insulator Material and Finish: * Dip Type: Black polyimide resin, UL94V-0 * SMT Type: Light Brown PPS resin, UL94V-0 * Socket: Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material and Finish: * Receptacle and Socket: Phosphor bronze with selective gold plating * Header: Phosphor bronze or brass with selective gold plating. 


Fs My: of pemersron nr) pane F Peng 400 ius Ai Me: of Dee a) pansy i Ean = rose 
Ig. ‘ins ‘al 0. ‘al 10. Ig. ins cl 10. ‘al 10. 
Straight Type Receptacle (SMT) 32 | 3037 11.5 | H10602-ND 452 87.75 280.80 | FX2C2-32S-1.27DSA(71) 
1 100 | 73.55 — |H4324-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2-100S-1.27SV 40 35.45 11.5 | H10603-ND 4.99 96.75 309.60 | FX2C2-40S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 52 | 43.07 11.5 | H10604-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2C2-52S-1.27DSA(71) 
» |nis a4 7650 24480 | FAO-208-127SvC7H , | © | 4818 118 | Ht06o5-No 612 118.69 379.80 | FX2C2-60S-1.27DSA(71) 
a0 \3037 — |renine 458 aga 28440 | Fx2-908-1278v(71) 68 | 5323 11.5 |H10606-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2C2-68S-1.27DSA(71) 
ao 6|3545 6 Ree 502 9731 311.40 | Fx2-408-1.278V(71) 80 | 6085 115 |H10607-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2C2-80S-1.27DSA(71) 
so |4307 — | MRpeeennn 568 110.25 352.80 | Fx2-528-1.278V(71) 400 | 73.55 11.5 | H10608-ND 7.62 153.83 483.45 | FX2C2-100S-1.27DSA(71) 
+ |e |aig — |MmOeeee 642 118.69 379.80 | Fx2-60S-1.278V(71) 120 | 86.25 11.5 | H10609-ND 8.37 169.05 531.30 | FX2C2-1208-1.27DSA(71) 
i “ 
. a _ Loe - i pane Seema 4 | 20 | 2275 11.8 | H4aat-ND 3.89 75.38 241.20 | FX2CA2-208-1.27DSA 
100 |7353 4 =—  |RaRenen 705 142.28 447.15 | Fxo-1008-1.278V(71) 32. | 3037 11.5 | H4442-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32S-1.27DSA 
120 | 86.25 = —  |H10537-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2-120S-1.27SV(71) RoHS Compliant 
20 | 2275 95 | H10610-ND 3.31 6413 205.20 | FX2CA-20S-1.27DSA(71) 
5303, «TS re a ee 32 | 3037 9.5 | H10611-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA-32S-1.27DSA(71) 
2 so 6|\eoas 460 — (Rene BG6! 19500 1459100" |OUR AITAY’ 40 | 35.45 9.5 | H10612-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2CA-40S-1.27DSA(71) 
actie Coca 52 | 43.07 9.5 | H10613-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2CA-52S-1.27DSA(71) 
60 | 4815 9.5 | H10614-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA-60S-1.27DSA(71) 
7 7 7 pia ve ce ae nese 68 | 53.23 9.5 |H10615-ND 5.86 113.63 363.60 | FX2CA-68S-1.27DSA(71) 
to losa5 — |e So: Sad’ Sidan| Boaneabreve) 80 | 6085 95 |H10616-ND 6.84 132.75 424.80 | FX2CA-80S-1.27DSA(71) 
> a | - sie. His: seat | pDEARNETEVE) 100 | 73.55 95 |H10617-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2CA-100S-1.27DSA(71) 
>| 6 las —- eee ie dikes. saan eens 4 | 120 | 86.25 9.5 | H10618-ND 7.83 158.03 496.65 | FX2CA-120S-1.27DSA(71) 
20 | 2275 11.5 |H10619-ND 4.03 7819 250.20 | FX2CA2-20S-1.27DSA(71) 
oo a 7 ce te isi price et 32 | 3037 11.5 |H10620-ND 4.52 87.75 280.80 | FX2CA2-32S-1.27DSA(71) 
wis - —— see, deue lene, ee mea 40 | 35.45 11.5 | H10621-ND 499 96.75 309.60 | FX2CA2-40S-1.27DSA(71) 
52 | 43.07 11.5 |H10622-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2CA2-52S-1.27DSA(71) 
Be Bee One ELA OORT 27OV(E) 60 | 4815 11.5 |H10623-ND 612 118.69 379.80 | FX2CA2-60S-1.27DSA(71) 
68 | 53.23 11.5 |H10624-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2CA2-68S-1.27DSA(71) 
4307 — Meas S51 “BED O 217,80), XA OZEeD BROS 80 | 6085 115 |H10625-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2CA2-80S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 400 | 7355 11.5 | H10626-ND 7.62 153.83 483.45 | FX2CA2-100S-1.27DSA(71) 
20 | 22.75 — |H10646-ND 2.60 50.00 160.00 | FX2-20P-0.635SH(71) 120 | 86.25 11.5 | H10627-ND 8.37 169.05 531.30 | FX2CA2-120S-1.27DSA(71) 
40 | 35.45 — |H10647-ND 3.16 61.31 196.20 | FX2-40P-0.635SH(71) 
3 | 92 | 43.07 = — | H10648-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2-52P-0.635SH(71) 5 | 90 | 351 — |H10517-ND 7.44 15015 471.90 | FX2M6A-60S-1.27DSAL(71) 
60 | 48.15 = — | H10649-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2-60P-0.635SH(71) 60 | 19.1  —  |H10519-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2M6B-60S-1.27DSAL(71) 
80 | 6085 — |H10650-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2-80P-0.635SH(71) 
100 | 73.55  —  |H10651-ND 9.96 205.68 692.80 | FX2-100P-0.635SH(71) 6 | 5° | 4307 — [Racsenin G6 0600 SO780i ROIS INE 
Straight Receptacle No Cleaning Typ oHS Compliant RoHS Compliant 
20 | 2275 9.5 |H10592-ND 3.31 64.13 205.20 | FX2C-20S-1.27DSA(71) 0 1m78 eee 436 6505 20880 | PDDOSADIODSITH 
32 | 3037 9.5 |H10593-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C-32S-1.27DSA(71) yo | aoa7 6 NAeeeen 397 77.06 24860 | Fx2-898-1 2708(71) 
40 | 35.45 9.5 |H10594-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2C-40S-1.27DSA(71) ao | 354506. erent 444 86.06 275.40 | Fx2-408-1.2708(71) 
52 | 43.07 9.5 | H10595-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2C-52S-1.27DSA(71) so | 4307 «=~ nee 513 9956 81860 | Fx2-28-1.2708(71) 
; 60 | 4815 9.5 |H10596-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C-60S-1.27DSA(71) s | co |aais  — \eeemine 568 110.25 369.80 | Fx2-608-1.2708(71) 
68 | 53.23 9.5 | H10597-ND 5.86 113.63 363.60 | FX2C-68S-1.27DSA(71) a3 329. —  Etoerenn 600 11644 372.60 | FK2-688-1.2708(71) 
80 | 6085 95 |H10598-ND 6.84 132.75 424.80 | FX2C-80S-1.27DSA(71) ao || @oes «6 Reet 708 137.25 430.00 | Fx2-808-1.2708(71) 
100 | 73.55 9.5 |H10599-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2C-100S-1.27DSA(71) too |73255 — \enemere 7.93 148.05 465.30 | FX2-1008-1.2708(71) 
120 | 86.25 95 |H10600-ND 7.83 158.03 496.65 | FX2C-120S-1.27DSA(71) 100 | ae2; 4=— \ernerenin 855 172.73 542.85 | FX2-1208-1.2708(71) 
20 | 22.75 11.5 |H10601-ND 4.03 7819 250.20 | FX2C2-208-1.27DSA(71) ‘Gantinied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
94 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HS 


FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch (cont) 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Pins A B Part No. ul 25 100 | Part No. 
too | 7355 85 |H10572-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2CA-100P-1.27DSA(71) 
7 80 68.43 _— H4340-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2B-80PA-1.27DSA 120 86.25 8.5 H10573-ND 7.44 150.15 471.90 FX2CA-120P-1.27DSA(71) 
joo | 8143 — | H4341-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2B-100PA-1.27DSA 20 | 22.75 9.5 |H10574-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA1-20P-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 32. | 3037 9.5 | H10575-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA1-32P-1.27DSA(71) 
>) 13053  WRNGEDOSn 357 6949 224.40 | FROB-20P-127DSA1) 40 | 35.45 9.5 |H10576-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2CA1-40P-1.27DSA(71) 
32 | 3795  — | Ht0501-ND 415 80.44 257.40 | Fx2B-32P-1.27DSA(71) 52 | 43.07 9.5 | H10577-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA1-52P-1.27DSA(71) 
40 | 4303 — | Ht10502-ND 455 88.31 282.60 | FX2B-40PA-1.27DSA(71) 60 | 4815 95 |H10578-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2CA1-GOP-1.27DSA(71) 
7 | 82 | 9065 — | 10503-no 481 93.38 298.80 | FX2B-52PA-1.27DSA(71) 68 | 53.23 9.5 |H10579-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2CA1-68P-1.27DSA(71) 
60 | 5573. — | Ht0504-ND 5.02 9731 311.40 | Fx2B-G0PA-1.27DSA(71) 80 | 60.85 9.5 |H10580-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2CA1-80P-1.27DSA(71) 
6a |eoei  — (ttcanein 534 10350 391.20 | FX2B-68PA-1.2708A(71) g | 100 | 7355 9.5 | H10581-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2CA1-100P-1.27DSA(71) 
80 68.43 — | H10506-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2B-80PA-1.27DSA(71) 120 | 86.25 9.5 | H10582-ND 7.98 161.18 506.55 | FX2CA1-120P-1.27DSA(71) 
100 | 81143  =— | H10507-ND 6.21 120.38 385.20 | FX2B-100PA-1.27DSA(71) 20 | 22.75 = 10.5) H10583-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA2-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 10.5 | H10584-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32P-1.27DSA(71) 
20 | 3033 «— WaTOSCarnIn 357 69.19 224.40 | FXOBA-20P-1.27DSA(71) 40 | 35.45 10.5 | H10585-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2CA2-40P-1.27DSA(71) 
32 | 4795  —  |Ht0s09-ND 418 8044 _257.40 | FX2BA-32P-1.27DSA(71) 52 | 43.07 10.5 | H10586-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA2-52P-1.27DSA(71) 
40 43.03 = H10510-ND 4.55 88.31 282.60 | FX2BA-40PA-1.27DSA(71) 60 48.15 10.5 | H10587-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2CA2-60P-1.27DSA(71) 
; 52 50.65 = H10511-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2BA-52PA-1.27DSA(71) 68 53.23 10.5 | H10588-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2CA2-68P-1.27DSA(71) 
60 | 5573 — | H10512-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2BA-60PA-1.27DSA(71) 80 | 60.85 10.5 |H10589-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2CA2-80P-1.27DSA(71) 
6s | 6081 — | H10513-ND 534 103.50 331.20 | FX2BA-68PA-1.270SA(71) 400 | 73.55 10.5 | H10590-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2CA2-100P-1.27DSA(71) 
30 | 6843. — | H10514-ND 5.63 109.13 349.20 | FxX2BA-80PA-1.270SA(71) 120 | 86.25 10.5 | H10591-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2CA2-120P-1.27DSA(71) 
‘oo | ei13 — | ra5t6-0 62112038 28620 | Fx2BH-100PA1 270871 
9 | 60 | 309 — | Ht10516-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2M6A-GOP-1.27DSAL(71) 
3 80 | 60.85 85 | H4370-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C-80P-1.27DSA 60 24.9 — | H10518-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2M6B-60P-1.27DSAL(71) 
go | 6085 10.5 | H4394-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2C2-80P-1.27DSA 
RoHS Compliant 10] 60 | 4815  — |H4308-ND 5.34 103.50 331.20 | FX2-60P-1.27DS 
20 | 2275 85 | H10538-ND 3.22 62.44 199.80 | FX2C-20P-1.27DSA(71) RoHS Compliant 
32 30.37 8.5 H10539-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2C-32P-1.27DSA(71) 20 29.75 a H10628-ND 3.28 63.56 203.40 | FX2-20P-1.27DS(71) 
40 35.45 8.5 | H10540-ND 412 79.88 255.60 | FX2C-40P-1.27DSA(71) 32 30.37 = H10629-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-32P-1.27DS(71) 
52 43.07 8.5 | H10541-ND 4.90 95.06 304.20 | FX2C-52P-1.27DSA(71) 40 35.45 — H10630-ND 4.23 82.13 262.80 | FX2-40P-1.27DS(71) 
60 48.15 8.5 | H10542-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C-60P-1.27DSA(71) 52 43.07 = H10631-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2-52P-1.27DS(71) 
68 | 53.23 85 | H10543-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2C-68P-1.27DSA(71) to | 80 | 4815 = — | H10632-ND 5.54 107.44 343.80 | FX2-60P-1.27DS(71) 
80 | 6085 85 | H10544-ND 658 127.69 408.60 | FX2C-80P-1.27DSA(71) 68/5323. — | H10633-ND 5.92 114.75 367.20 | Fx2-68P-1.27DS(71) 
100 | 73.55 85 | H10545-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2C-100P-1.27DSA(71) 30 | 6085  — | Ht0634-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2-80P-1.27DS(71) 
120 | 86.25 8.5 | H10546-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2C-120P-1.27DSA(71) too | 7355  —  |H10635-ND 7140 143.33 450.45 | FX2-100P-1.2708(71) 
20 | 2275 95 | H10547-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C1-20P-1.27DSA(71) 420 | 86.25  —  |H10636-ND 8.29 167.48 526.35 | FX2-120P-1.2708(71) 
32 | 30.37 95 | H10548-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C1-32P-1.27DSA(71) 
40 | 3545 95 | H10549-ND 476 92.25 295.20 | FX2C1-40P-1.27DSA(71) 60 ss730=6C «SSO BA) “4ODIOk. *"250'40-1 BOBSDPAOTNS 
52 | 43.07 95 | H10550-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C1-52P-1.27DSA(71) " ey  2c515 sage" “1ataitc esa’ | OR AURASIOIDS 
8 | 60 | 4815 95 | H10551-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2C1-60P-1.27DSA(71) Aone Come 
68 | 5323 95 | H10552-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2C1-68P-1.27DSA(71) 
20 | 3033 — | H10492-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2B-20PA-1.27DS(71) 
80 | 60.85 9.5 | H10553-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2C1-80P-1.27DSA(71) ao \a7os 46 eee jist Faber’ 265.80'| lOBASPAA STORET) 
100 | 7355 9.5 | H10554-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2C1-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 9.5 | H10555-ND 7.98 161.18 506.55 | FX2C1-120P-1.27DSA(71) 40 | 803 eel cca i amtsiore eaeneibdaued ion 
20 | 2275 10.5 | H10556-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C2-20P-1.27DSA(71) ni) @ | — ie SEP dee SERN) Pepe tiene ery) 
60 | 55.73 — | H10496-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2B-GOPA-1.27DS(71) 
32 | 30.37 10.5 | H10557-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C2-32P-1.27DSA(71) 
40 | 35.45 10.5 | H10558-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2C2-40P-1.27DSA(71) 68) 8081 — eee SAU MOET, Aer 80. EB CORA eT DSN) 
52 | 43.07 10.5 | H10559-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C2-52P-1.27DSA(71) 0/83 ee Ge NSO: 81000 | CBee eT DS 
60 | 4815 10.5 | H10560-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2C2-60P-1.27DSA(71) 100 td aie GEA 12G EL 412,20) [EB 1QOPA1-27D9(71) 
68 | 5323 105 |H10561-ND 6.35 123.19 394.20 | FxX2C2-68P-1.27DSA(71) pockerCock Cableitype (a plecesipenpar) hols Compliant 
80 | 60.85 105 | H10562-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2C2-80P-1.27DSA(71) 20 | 27.83 = =— | H4342-ND 7.18 144.90 455.40 | FX2B-20SA-1.27R 
too | 7355 105 | H10563-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2C2-100P-1.27DSA(71) a2) 345 7.67 154.88 486.75 | FA2B-328A-1.27R 
120 | 86.25 105 | H10564-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2C2-120P-1.27DSA(71) 40 | 40.53 — | H4344-ND 8.55 172.73 542.85 | FX2B-408A-1.27R 
12 52 48.15 a H4345-ND 8.76 176.93 556.05 | FX2B-52SA-1.27R 
40 | 3545 85 | H4408-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA 60 | 8323 RSE BUEN SEN E0 | ER SISAL CIR 
52 | 43.07 85 | H4409-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2CA-52P-1.27DSA 68 | 58.31 — | EA286-ND 8.63 178.13 600.00 | Fx2B-885A-1.27R 
80 | 6085 85 | H4412-ND 6.35 12319 394.20 | FX2CA-80P-1.27DSA 80 | 65.93 — | ASA7-ND 8.90 183.83 619.20 | FX2B-808A-1.27R 
100 | 7355 85 |H4413-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA-100P-1.27DSA 100 | 78.63 — _| H4348-ND 9.48 195.70 659.20 | FX2B-100SA-1.27R 
8 | 32 | 3037 95 | H4416-ND 418 81.00 259.20 | FX2CA1-32P-1.27DSA Socket Unlock Cable Type - RoHS Compliant 
120 | 86.25 95 | H4423-ND 7.70 155.40 488.40 | FX2CA1-120P-1.27DSA 20 | 18.05 = =— | H4349-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2BA-20SA-1.27R 
32 | 30.37 10.5 | H4433-ND 418 81.00 259.20 | FX2CA2-32P-1.27DSA 32 | 25.67 = =— | H4350-ND 7.08 137.25 439.20 | FX2BA-32SA-1.27R 
40 | 35.45 10.5 | H4434-ND 4.58 88.88 284.40 | FX2CA2-40P-1.27DSA 40 | 30.75 = — | H4351-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2BA-40SA-1.27R 
ROHS Compliant a3 | 52 | 3837 — | H4352-ND 7.46 150.68 473.55 | FX2BA-52SA-1.27R 
60 | 4345 — | H4353-ND 814 164.33 516.45 | FX2BA-60SA-1.27R 
20 | 2275 85 | H10565-ND 3.22 62.44 199.80 | FX2CA-20P-1.27DSA(71) 
32 | 30.37 85 | H10566-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA-32P-1.27DSA(71) 68 | 48.53 — | H4354-ND 8.45 170.63 536.25 | FX2BA-68SA-1.27R 
40 | 35.45 8.5 | H10567-ND 412 79.88 255.60 | FX2CA-40P-1.27DSA(71) 80) 56.15 = — | H4297-ND 8.76 176.93 556.05 | FX2BA-80SA-1.27R 
8 | 52 | 43.07 85 | H10568-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2CA-52P-1.27DSA(71) 100 | 68.85 = — __| H4355-ND 8.35 172.43 580.80 | FX2BA-100SA-1.27R 
60 | 4815 85 | H10569-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23. 8.5 |H10570-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2CA-68P-1.27DSA(71) Guide Plate 0.2... H4356-ND 3510.00/1 | FX2B(A)-GPA 
80 | 6085 85 | H10571-ND 658 127.69 408.60 | FX2CA-80P-1.27DSA(71) Connection Press................ H4357-ND 915.20/1 | HIFLEX CONNECTING PRESS HHP502 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FX15 Series Connectors 
1mm Pitch 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: * Small and space saving design. Double-row contact arrangement at mating face. 
Single-row SMT lead design. * Equal length transmission lines. * Enhanced grounding and robust design by metal shell 
Large guide posts facilitate mating operation * Side lock design enables user-friendly operation Applications: * LCD 
TV, LCD panel, PDP, digital devices Specifications: * Current Rating: 0.5A * Contact Mating Area: Gold plating * Contact 
Spacing: 1mm * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * UL94V-0 


Shown with Shown without A Shown with 
shields shields shields 
Cut Tape 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Tape and Reel) | Hirose 
Fig. | Pins | (mm) | PartNo. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Plug 

24 24.8 | H11434-ND 84 61 50] — — | FX15M-21P-C 
31 29.8 | H11436-ND 99 72 59) — — | FX15M-31P-C 

{ 31 27 | H11425-NDt 2.31 1.78 =1.42 - — | FX15-31P-C 
31 27—-| H11428-NDt 2.21 170 136} — — | FX15S-31P-C 
4 32 | H11430-NDt 2.37 183 146 | — — | FX15S-41P-C 
51 37 | H11432-NDt 2.50 193 1.54 - — | FX15S-51P-C 

Receptacle - Right Angle 

24 22.4 | H11435CT-ND 1.86 1.35 1.11 | 1,000 652.00 | FX15M-21S-0.5SH 
31 27.4 | H11427CT-ND 1.92 148 1.18 | 1,000 785.00 | FX15M-31S-0.5SH 

2 31 27.4 | H11429CT-NDt 257 1.98 1.58 | 1,000} 1051.00 | FX15S-31S-0.5SH 
4 32.4 | H11431CT-NDt 2.86 2.20 1.76 | 1,000} 1170.00 | FX15S-41S-0.5SH 
51 37.4 | H11433CT-NDt 3.19 2.45 1.96 | 1,000 | 1303.00 | FX15S-51S-0.5SH 

Receptacle - Vertical 
3 31 25.7 | H11426CT-NDt 2.76 213 1.70 | 1,000 | 1131.00 | FX15-31S-0.5SV 
Plug Crimp Contacts 
30-32AWG Gold Plating | H11424CT-ND _ _ .07 | 20,000 | 27.00/M | FX15-3032PCFA 


4 For Tape and Reel part numbers, change CT-ND to TR-ND. —t With shields 


DF19 Series Connectors imm Pitch Digi®Reel” 


Features: Ultra Low Profile; FPC type: Maximum 1.7mm thick; Discrete wire and coaxial 1.5mm thick Applications: 
* LCD's, notebook personal computers, small OA machines, and small consumer products Specifications: * Current 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.8A, FPC: 0.5A * Voltage Rating: AC100V » Operating Temperature: -35°C 
~ 85°C » Operating Humidity Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 500MQ or more * Voltage Proof: No flashover 
or breakdown * Contact Resistance: 30mQ or less (50m0 or less for FPC) Material: ¢ Pin Header: Insulation: Polyamide 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin-copper plated 
« Socket: Insulation: Polyamide resin, beige; Ground Plate: Stainless steel tin-copper plated » Crimp Contact: Terminal: 
Phosphor bronze, gold plated *FPC Socket: Insulation: Polyamide resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, 
gold plated * Ground Plate for FPC: Stainless steel, tin-copper plated »* Socket for micro-coaxial cables: \nsulation: LCP 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin plated * Ground plate 
for micro-coaxial cables: Phosphor bronze, tin plated * Recommended Wire: UL1571  Tinning is Whisker free 


Cut Tape T&RO 
No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins (mm) Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
4 30 33.50 H3104-ND 84 6.82 49.50 — | DF19-30S-1C 
30 33.50 H10759-ND 1.66 13.77 102.00 — | DF19G-30S-1C(05) 
Single Row Socket for FPC Cable - RoHS Compliant 
14 17.50 H10760-ND 1.72 14.31 106.00 — | DF19G-14S-1F(05) 
6 20 23.50 H10761-ND 2.18 18.09 134.00 — | DF19G-20S-1F(05) 
30 33.50 H10762-ND 2.67 22.14 164.00 — | DF19G-30S-1F(05) 
6 14 17.50 H3115-ND 2.02 16.74 124.00 — | DF19G-14S-1SD 
RoHS Compliant 
6 14 17.50 H10763-ND 2.11 17.55 130.00 — | DF19G-14S-1SD(05) 
20 23.50 H10764-ND 2.50 20.79 154.00 — | DF19G-20S-1SD(05) 
¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Ground Plates 
No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
Ground Plate for FPC Type 
14 H10765-ND 72 5.89 42.75 | DF19G-14S-1F-GND(05) 
20 H10766-ND 716 6.20 45.00 | DF19G-20S-1F-GND(05) 
30 H10767-ND DF19G-30S-1F-GND(05 
14 H3117-ND DF19G-14S-1SD-GND 
20 H3118-ND DF19G-20S-1SD-GND 
Socket Crimping Contacts 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
DF19 Series - RoHS Compliant 
28-30AWG Gold Plating | H3151CT-ND = 7.13 24.15 36.80 | H3151TR-ND 29.00/M | DF19-2830SCFA 
30-32AWG Gold Plating | H3132CT-ND_ 7.13 24.15 36.80 | H3132TR-ND 29.00/M _| DF19-3032SCFA 
Tools 
Manual Crimper for DF19 Series H3131-ND 1470.30/1 HT302/DF19S 
Desk-Top Tool (for 14 core wires) ... H3122-ND 2414.10/1 DF19G-14S/PR-MD2 
Desk-Top Tool (for 20 core wires) ... H3123-ND 2498.60/1 DF19G-20S/PR-MD2 
Desk-Top Tool (for 30 core wires) ... H3124-ND 2928.90/1 DF19G-30S/PR-MD2 


DF20 Series Connectors Digi 7 
1mm Pitch D Reel 


Features: * Contact pitch: 1mm allows reliable solder and cable termination »* Low Profile: 
Total mating height above the board is 5.8mm for the straight type and 5.5mm for right 
angle type Applications: Notebook PC, small office automation equipment, small consumer 
devices, portable devices. Any application requiring low profile reliable board-to-cable 
connection with a AWG# 28, AWG# 30, AWG# 32 conductors Specifications: * Current 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.7A * Voltage Rating: AC100V * Operating 
Temperature: -35°C ~ 85°C * Humidity Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 
500MOQ minimum «Contact Resistance: 30mQ maximum » Mechanical Operation: Contact 
Resistance of 30m maximum Material: » Socket Insulator/Pin Header Insulator: Polyamide, 
beige, UL94V-0 »* Socket Contact/Pin Header Contact: Phosphor bronze, gold plated * Pin 
Header Metal Fitting: Brass * V Type: Solder plating * H Type: Tin copper plating (Pb free) 


T&RO 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Cut Tape T&RO ‘4 
No.of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose Fig. | Pins (mm) Part No. 1 10 100 1,000_| PartNo. 
Fig. | Pins (mm) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Double Row Socket — RoHS Compliant 
Right Angle Pin Header SMT On-Board Type 10 7.20 H3143-ND 42 2.91 19.51 — | DF20A-10DS-1C 
1 8 11.55 | H3119CT-ND 4.21 34.80 261.00 | 1885.00 | DF19G-8P-1H(59) 20 12.20 H3144-ND 48 3.33 —-22.33 — | DF20A-20DS-1C 
RoHS Compliant 1 | 30 17.20 H3145-ND 54 3.75 25.15 — | DF20A-30DS-1C 
8 11.55 | H10745CT-ND 438 36.24 271.80 | 1963.00 | DF19G-8P-1H(56) 40 22.20 H3146-ND 59 «413° -27.73 — | DF20A-40DS-1C 
1 i pee Heese Ne oe en pore en Bees sete 50 27.20 H3147-ND 64 445 29.85 — | DF20A-50DS-1C 
55 747CT- 5.77 77 58. 587. 19G-20P-1H(56) 7 ‘i 
30 | 33.55 | H10748CT-ND 6.79 56.16 421.20 | 3042.00 | DF19G-30P-1H(56) Doublelnow:StralghtiziniHeaden 
Right Angle Pin Header SMT Offset Type 30 17.30 H3135CT-NDt 2.03 1690 125.20 — | DF20F-30DP-1V(59) 
rT 23.55 BESTOEGEND sey Aga 7 ate an — | DFI9K-20P-1H(59) > | 30 17.30 H3140CT-ND 2.03 1690 125.20 — | DF20G-30DP-1V(59) 
30 33.55 | H3126CT-ND 655 5424 406.80 — | prt9k-30P-1H(59) 40 22.30 H3141CT-ND& 247 20.49 151.80 — | DF20G-40DP-1V(59) 
2) 14 17.55 | H3153CT-ND 4.99 41.28 309.60 | 2236.00 | DF19L-14P-1H(59) 50 27.30 H3142CT-ND A 2.88 23.95 177.40 — |_DF206-50DP-1V(59) 
20 23.55 | H3129CT-ND 557 46.08 345.60 — | DF19L-20P-1H(59) RoHS Compliant 
30 | 33.55 JERSISOGTEND 6.56 19824 2406.60 DESEO niS2) 10 730 | HIO726CT-NDt = 1.56 12.71 92.25 | 545.00 | DF20F-10DP-1V(56) 
a | arena Rens Compliant 3U55-| RFa  GAUG 20 12.30 H10727CT-NDt 1.76 14.58 108.00 718.00 | DF20F-20DP-1V(56) 
30 age OHETOONE aig Bete. atop. | 3e4D00 Pee ae 30 17.30 H10728CT-ND+ 2.21 1836 136.00 904.00 | DF20F-30DP-1V(56) 
2 | 44 | 1755 | Ht0751CT-NO 519 42.96 322.20 | 232700 | DF19L-14P-1H(56) 40 | 2280 ei «78 22.68 168.00 | 1117.00 | DEAF A0DP-1V(56) 
20 93.55 | HIO752CT-ND 577 4776 368.20 | 2587.00 | DFt9L-20P-1H(56) > | $0 27.30 H10730CT-ND¢ 3.19 26.46 196.00 | 1303.00 | DF20F-50DP-1V(56) 
30 | 33.55 | H10753CT-ND 6.79 56.16 421.20 | 3042.00 | DF19L-30P-1H(56) 10 7.30 H10731CT-ND& = 1.56 12.71 92.25 | 545.00) DF20G-10DP-1V(56) 
20 | tao eg «(1 458 tos0 | 71000) DranG-20DmAVEE) 
14 1755 | H3127CT-ND 499 41.28 309.60 — | DFI9KR-14P-1H(59) 30 17.30 H10733CT-ND&e 2.21 18.36 = 136.00 904.00 | DF20G-30DP-1V(56) 
3 | 99 9355 | H3128CT-ND 557 4608 345.60 — | DFI9KR-20P-1H(59) 40 22.30 H10734CT-ND&e 2.73 © 22.68 ~=—-168.00 | 1117.00] DF20G-40DP-1V(56) 
RoHS Compliant 50 27.30 H10735CT-ND® 3.19 26.46 —-196.00 | 1303.00 | DF20G-50DP-1\(56) 
3 14 17.55 H10754CT-ND 5.19 42.96 322.20 2327.00 | DF19KR-14P-1H(56) * With Boss + Without Boss ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
20 23.55 | H10755CT-ND 5.77 47.76 358.20 | 2587.00 | DF19KR-20P-1H(56) <—s 
Socket Crimping Contacts 
4 | 20 23.50 | H3107-ND 143 11.63 84.38 — | DF19G-20S-1¢ Chiranc T&R 
RoHS Compliant Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
8 11.50 H3101-ND. 53 3.31 19.00 — | DF19-8S-1C Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
8 11.50 | H10756-ND 1 7.44 54.00 — | DF19G-8S-16(05) DF20 Series - RoHS Compliant 
,| 14 17.50 | H3102-ND 55 3.82 25.62 — | DF19-148-16 28-30AWG Gold Plating) H3148CT-ND 5.58 18.90  28.80]H3148TR-ND) 23.00/M | DF20F-2830SCFA 
14 17.50 | H10757-ND 1.18 9.61 69.75 — | DF19G-14S-1C(05) 30-32AWG Gold Plating | H3149CT-ND 5.58 18.90 28.80 | H3149TR-ND| 23.00/M | DF20F-3032SCFA 
20 23.50 | H3103-ND 58 474 34.43 — | DF19-20S-1¢ Tools 
20 23.50 | H10758-ND 148 12.09 87.75 — | DF19G-208-16(05) Manual Crimper for DF20 SerieS .......0ssccsscscsssesssesssersseees H3150-ND _|1436.50/1 | HT302/DF20B-2830S 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
HeS DF1 3 Series Con nectors Pins A B Part No. ‘l 25 100 | PartNo. 
FOR pt see 1.25mm Pitch 3 5.40 250 | H2208-ND 65 9.75 30.55 | DF13-3P-1.25V(20) 
as 4 6.65 3.75 H2209-ND 61 11.00 36.00 | DF13-4P-1.25v(20) 
DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Connectors best suited for high density 5 7.90 5.00 H2210-ND 65 = 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25V(20) 
applications requiring reduced cost production, and light-weight. Electrical Specifications: * Current 6 9.15 6.25 H2211-ND 68 = 12.38 40.50 | DF13-6P-1.25V(20) 
Capacity: 1A » Rated Voltage: AC150V * Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 7 10.40__7.50 H2212-ND 76 13.75 _ 45.00 | DF13-7P-1.25V(20) 
Min. 500MQ_ » Withstanding Voltage: Condition: At specified value, Standard Value: AC500V. » Contact 8 11.65 8.75 H2213-ND 94 16.50 54.00 | DF13-8P-1.25V(20) 
Resistance: Condition: At DC 0.1A, Standard Value: Maximum 30mQ. Material and Finish: * Pin Header 9 12.90 10.00 | H3335-ND. 99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25V(20) 
Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. » Pin Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. * Pin 10 14.15 11.25 | H2214-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13-10P-1.25V(20) 
Header Hardware: Brass, tin plating and gold plating. * Crimp Socket Insulator: Polyimide resin, beige, 1 15.40 12.50 | H2215-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-11P-1.25V(20) 
UL94V-0. * Crimp Socket Contact: Phosphor bronze, tin plating and gold plating. 12 16.65 __13.75 _| H2216-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-12P-1.25V(20) 
14 19.15 16.25 | H2217-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-14P-1.25V(20) 
15 20.40 17.50 | H2218-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-15P-1.25V(20) 
Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Posts, Vertical Pin Header — 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 H3336-ND 13.75 45.00 | DF13-2P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 H3337-ND a” 16.50 54.00 | DF13-3P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 H3338-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-4P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 H3339-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-5P-1.25V(50) 
6 9.15 6.25 H3340-ND 1.33 24.06 _78.75 | DF13-6P-1.25V(50) 
7 10.40. 7.50 H3341-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-7P-1.25V(50) 
8 11.65 9 8.75 H3342-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-8P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 | H8343-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-9P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 | H3344-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-10P-1.25V(50) 
if 15.40 12.50 _| H3345-ND. 1.66 31.88 102.00 | DF13-11P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 | H3346-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13-12P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 | H3347-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-14P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 _| H3348-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13-15P-1.25V(50) 
Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 H3393-ND 55 8.25 25.85 | DF13B-2P-1.25V(20) 
3 5.40 2.50 H3394-ND 65 9.75 30.55 | DF13B-3P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 H3395-ND 61 11.00 36.00 | DF13B-4P-1.25V(20) 
5 7.90 5.00 H3396-ND 65 11.69 38.25 | DF13B-5P-1.25V(20) 
“- 6 9.15 6.25 H3397-ND 68 12.38 40.50 | DF13B-6P-1.25V(20) 
Guide Post 7 10.40. 7.50 H3398-ND 76 13.75 45.00 | DF13B-7P-1.25V(20) 
8 11.65 8.75 H3399-ND 91 16.50 54.00 | DF13B-8P-1.25V(20) 
9 12.90 10.00 | H3400-ND 99 17.88 58.50 | DF13B-9P-1.25V(20) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 10 14.15 11.25 | H3401-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13B-10P-1.25V(20) 
Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. u 15.40 12.50 _| H3402-ND. 140 19.94 65.25 | DF13B-11P-1.25V(20) 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket — RoHS Compliant 12 16.65 13.75 | H3403-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13B-12P-1.25V(20) 

2 4.15 1.25 | H2179-ND 29 3.00 7.44 | DF13-25-1.250 14 19.15 16.25 | H3404-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13B-14P-1.25V(20) 

3 5.40 2.50 H2180-ND 23 2.54 7.15 | DF13-3S-1.25C 15 20.40 17.50 H3405-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-15P-1.25V(20) 

4 6.65 3.75 H2181-ND .28 3.35 10.00 | DF13-4S-1.25C Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — 

5 7.90 5.00 H2182-ND .29 3.52 10.50 | DF13-5S-1.25C Gold Plating — RoHS Compliant 

6 9.15 6.25 H2183-ND 31 3.69 11.00 | DF13-6S-1.25C 2 4.15 1.25 H3406-ND 76 13.75 45.00 | DF13B-2P-1.25V(50) 

7 10.40 7.50 H2184-ND 32 3.77 11.25 | DF13-78-1.25C0 3 5.40 2.50 H3407-ND 91 16.50 54.00 | DF13B-3P-1.25V(50) 

8 11.65 8.75 H2185-ND 49 5.86 17.50 | DF13-8S-1.25C 4 6.65 3.75 H3408-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13B-4P-1.25V(50) 

9 1290 10.00 | H3300-ND “1 6.08 19.04 | DF13-98-1.25C 5 7.90 5.00 H3409-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13B-5P-1.25V(50) 
10 1415 11.25 | H2186-ND ‘52 620 1850 | DF13-10S-1.25C 6 9.15 6.25 H3410-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-6P-1.25V(50) 
11 15.40 12.50 | H2187-ND. 55 662 1975 | DF13-118-1.25C 7 10.40 7.50 H3411-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13B-7P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 H2188-ND 41 6.08 19.04 | DF13-12S-1.25C 8 11.65 8.75 H3412-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13B-8P-1.25V(50) 
13 17.90 15.00 H3301-ND 55 6.62 19.75 | DF13-13S-1.25C 9 12.90 10.00 H3413-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13B-9P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 H2189-ND 49 7.35 23.03 | DF13-14S-1.25C 10 14.15 11.25 H3414-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13B-10P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 H2259-ND. 53 6.37 19.00 | DF13-15S-1.25C a4 15.40 12.50 H3415-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13B-11P-1.25V(50) 

Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Tin Plating — RoHS Compliant 12 16.65 = 13.75 H3416-ND. 1.76 = 33.75 108.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 

2 4.15 125 | H2191-ND 50 5.95 17.75 | DF13-2P-1.25DSA 14 19.15 16.25 | H3417-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 

3 5.40 2.50 H2192-ND 43 6.38 19.98 | DF13-3P-1.25DSA 15 20.40 17.50 H3418-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13B-15P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 H2193-ND 56 8.33 26.09 | DF13-4P-1.25DSA Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — 

5 7.90 5.00 H2194-ND 63 9.45 29.61 | DF13-5P-1.25DSA Tin Plating — RoHS Compliant 

6 9.15 6.25 H2195-ND 7 10.58 33.14 | DF13-6P-1.25DSA 2 4.15 1.25 H3419-ND. 55 8.25 25.85 | DF13C-2P-1.25V(20) 
7 10.40 7.50 H2196-ND 59 = 10.73 35.10 | DF13-7P-1.25DSA 3 5.40 2.50 H3420-ND 65 9.75 30.55 | DF13C-3P-1.25V(20) 

8 11.65 8.75 H2197-ND 76 13.75 45.00 | DF13-8P-1.25DSA 4 6.65 3.75 H3421-ND 61 11.00 36.00 | DF13C-4P-1.25V(20) 

9 12.90 10.00 | H3302-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13-9P-1.25DSA(20) 5 7.90 5.00 H3422-ND 65 11.69 38.25 | DF13C-5P-1.25V(20) 
10 14.15 11.25 | H2198-ND 87 15.81 51.75 | DF13-10P-1.25DSA 6 9.15 6.25 H3423-ND 68 12.38 _ 40.50 _| DF13C-6P-1.25V(20) 
1 15.40 12.50 _| H3303-ND. 110 19.94 65.25 | DF13-11P-1.25DSA(20) ie 10.40 7.50 H3424-ND 76 = 13.75 45.00 | DF13C-7P-1.25V(20) 
12 16.65 13.75 H2320-ND 91 16.50 54.00 | DF13-12P-1.25DSA 8 11.65 8.75 H3425-ND 91 16.50 54.00 | DF13C-8P-1.25V(20) 
13 17.90 15.00 | H3304-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-13P-1.25DSA(20) 9 12.90 10.00 H3426-ND 99 17.88 58.50 | DF13C-9P-1.25V(20) 
14 19.15 16.25 H2321-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13-14P-1.25DSA 10 14.15 11.25 H3427-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13C-10P-1.25V(20) 
15 20.40 17.50 | H2322-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-15P-1.25DSA an 15.40 12.50 __| _H3428-ND 1410 19.94 65.25 | DF13C-11P-1.25V(20) 

Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Gold Plating — RoHS Compliant 12 16.65 13.75 | H3429-ND. 1.10 19.94 65.25 | DF13C-12P-1.25V(20) 

2 4.15 1.25 H3305-ND 61 11.00 36.00 | DF13-2P-1.25DSA(50) 14 19.15 16.25 H3430-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-14P-1.25V(20) 

3 5.40 2.50 H3306-ND 80 14.44 47.25 | DF13-3P-1.25DSA(50) 15 20.40 17.50 H3431-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-15P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 H3307-ND 80 14.44 47.25 | DF13-4P-1.25DSA(50) Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — 

5 7.90 5.00 H3308-ND 87 15.81. 51.75 | DF13-5P-1.25DSA(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
6 9.15 6.25 H3309-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-6P-1.25DSA(50) 2 4.15 1.25 H3432-ND -76 13.75 45.00 | DF13C-2P-1.25V(50) 
7 10.40 7.50 H3310-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-7P-1.25DSA(50) 3 5.40 2.50 H3433-ND 91 16.50 54.00 | DF13C-3P-1.25V(50) 

8 11.65 8.75 H3311-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-8P-1.25DSA(50) 4 6.65 3.75 H3434-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13C-4P-1.25V(50) 

9 12.90 10.00 | H3312-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-9P-1.25DSA(50) 5 7.90 5.00 H3435-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-5P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 | H3313-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-10P-1.25DSA(50) 6 9.15 6.25 H3436-ND 133 24.06 _78.75 | DF13C-6P-1.25V(50) 
11 15.40 12.50 _| H3314-ND. 1.44 26.13 85.50 | DF13-11P-1.25DSA(50) 7 10.40 7.50 H3437-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13C-7P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 H3315-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-12P-1.25DSA(50) 8 11.65 8.75 H3438-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13C-8P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 H3316-ND 1.67 30.25 99.00 | DF13-14P-1.25DSA(50) 9 12.90 10.00 H3439-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13C-9P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 __| H8317-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-15P-1.25DSA(50) 10 14.15 11.25 H3440-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13C-10P-1.25V(50) 

Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Tin Plating — RoHS Compliant 1 15.40 12.50 H3441-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13C-11P-1.25V(50) 

2 4.15 1.25 H2199-ND 50 7.50 23.50 | DF13-2P-1.25DS(20) 12 16.65 13.75 H3442-ND. 1.76 33.75 108.00 | DF13C-12P-1.25V(50) 

3 5.40 2.50 H2260-ND 60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25DS(20) 14 19.15 16.25 H3443-ND. 1.98 38.13 122.00 | DF13C-14P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 | H2201-ND ‘70 10.50 32.90 | DF13-4P-1.25DS(20) 15 20.40 17.50 _| H3444-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13C-15P-1.25V(50) 

5 7.90 5.00 H2202-ND 65 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25DS(20) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — 

6 9.15 6.25 H2203-ND 7213.06 42.75 | DF13-6P-1.25DS(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
7 10.40 7.50 H2204-ND 80 14.44 47.25 | DF13-7P-1.25DS(20) 2 4.15 1.25 H2219-ND 55 8.25 25.85 | DF13-2P-1.25H(20) 

8 11.65 8.75 H2205-ND 99 17.88 58.50 | DF13-8P-1.25DS(20) 3 5.40 2.50 H2220-ND 65 9.75 30.55 | DF13-3P-1.25H(20) 

9 12.90 10.00 | H3318-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-9P-1.25DS(20) 4 6.65 3.75 H2221-ND 61 11.00 36.00 | DF13-4P-1.25H(20) 
10 14.15 11.25 H2206-ND 110 19.94 65.25 | DF13-10P-1.25DS(20) 5 7.90 5.00 H2222-ND -68 12.38 40.50 | DF13-5P-1.25H(20) 
u 15.40 12.50 _| H3319-ND. 144 26.13 85.50 | DF13-11P-1.25DS(20) 6 9.15 6.25 H2223-ND 72 13,06 __ 42.75 | DF13-6P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 | H2323-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-12P-1.25DS(20) 7 10.40 7.50 H2224-ND 80 14.44 = 47.25 | DF13-7P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 H2324-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-14P-1.25DS(20) 8 11.65 8.75 H2225-ND 91 16.50 54.00 | DF13-8P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 | H2325-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-15P-1.25DS(20) 9 12.90 10.00 H3349-ND 99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25H(20) 

Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Gold Plating — RoHS Compliant 10 14.15 11.25 | H2226-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-10P-1.25H(20) 

2 415 1.25. | H3320-ND 65 9.75 30.55 | DF13-2P-1.25DS(50) if 15.40 12.50 | H2227-ND. 1.10 19.94 65.25 | DF13-11P-1.25H(20) 
3 5.40 2.50 | H3321-ND ‘61 11.00 36.00 | DF13-3P-1.25DS(50) 12 16.65 13.75 | H2228-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-12P-1.25H(20) 
4 6.65 3.75 | H3322-ND ‘76 13.75 45.00 | DF13-4P-1.25DS(50) 14 19.15 16.25 | H2229-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-14P-1.25H(20) 
5 7.90 5.00 | H3323-ND ‘87 15.81_—‘51.75 | DF13-5P-1.25DS(50) 15 20.40 17.50 _| H2230-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-15P-1.25H(20) 
6 9.15 6.25 H3324-ND 99 17.88 58.50 | DF13-6P-1.25DS(50) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — 

7 10.40 7.50 | H8325-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-7P-1.25DS(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
8 11.65 9 8.75 H3326-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-8P-1.25DS(50) 2 4.15 1.25 H3350-ND 13.75 45.00 | DF13-2P-1.25H(50) 

9 12.90 10.00 | H3327-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-9P-1.25DS(50) 3 5.40 2.50 H3351-ND ot 16.50 54.00 | DF13-3P-1.25H(50) 
10 14.15 11.25 | H38328-ND 1.44 26.13 85.50 | DF13-10P-1.25DS(50) 4 6.65 3.75 H3352-ND 1410 19.94 65.25 | DF13-4P-1.25H(50) 

14 15.40 12.50 __| H3329-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-11P-1.25DS(50) 5 7.90 5.00 H3353-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-5P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 H3330-ND 1.67 30.25 99.00 | DF13-12P-1.25DS(50) 6 9.15 6.25 H3354-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-6P-1.25H(50) 
14 19.15 16.25 | H3331-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-14P-1.25DS(50) 7 10.40 7.50 H3355-ND. 1.44 25.44 83.25 | DF13-7P-1.25H(50) 
15 20.40 17.50 _| H3332-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-15P-1.25DS(50) 8 11.65 8.75 H3356-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-8P-1.25H(50) 
Fig. 4 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Guide Posts — 9 12.90 10.00 | H8357-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-9P-1.25H(50) 
Tin Plating — RoHS Compliant 10 14.15 11.25 | H38358-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-10P-1.25H(50) 
7 4.15 1.25 H2207-ND 55 8.25 25.85 | DF13-2P-1.25V(20) * With Boss + WithoutBoss +CutTape Tape and Reel (Continued) 
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DF13 Series Connectors (cont) 


HIROSE ELECTRIC-CO., LTD. 1.25mm Pitch 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Pins A B Part No. il 25 100 | Part No. 
41 15.40 12.50 H3359-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13-11P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 H3360-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-12P-1.25H(50) 
14 19.15 16.25 H3361-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-14P-1.25H(50) 
15 20.40 17.50 H3362-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13-15P-1.25H(50) 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 H3367-ND 55 8.25 25.85 | DF13A-2P-1.25H(20) 
3 5.40 2.50 H3368-ND 65 9.75 30.55 | DF13A-3P-1.25H(20) 
4 6.65 3.75 H3369-ND 61 11.00 36.00 | DF13A-4P-1.25H(20) 
5 7.90 5.00 H3370-ND 65 11.69 38.25 | DF13A-5P-1.25H(20) 
6 9.15 6.25 H3371-ND 68 12.38 40.50 | DF13A-6P-1.25H(20) 
7 10.40 7.50 H3372-ND 76 13.75 45.00 | DF13A-7P-1.25H(20) 
8 11.65 8.75 H3373-ND 91 16.50 54.00 | DF13A-8P-1.25H(20) 
9 12.90 10.00 H3374-ND 99 17.88 58.50 | DF13A-9P-1.25H(20) 
10 14.15 11.25 H3375-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13A-10P-1.25H(20) 
al 15.40 12.50 H3376-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13A-11P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 H3377-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13A-12P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 H3378-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13A-14P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 H3379-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13A-15P-1.25H(20) 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 H3380-ND 16 13.75 45.00 | DF13A-2P-1.25H(50) 
3 5.40 2.50 H3381-ND 91 16.50 54.00 | DF13A-3P-1.25H(50) 
4 6.65 3.75 H3382-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13A-4P-1.25H(50) 
5 7.90 5.00 H3383-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13A-5P-1.25H(50) 
6 9.15 6.25 H3384-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13A-6P-1.25H(50) 
£ 10.40 7.50 H3385-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13A-7P-1.25H(50) 
8 11.65 8.75 H3386-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13A-8P-1.25H(50) 
9 12.90 10.00 H3387-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13A-9P-1.25H(50) 
10 14.15 11.25 H3388-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13A-10P-1.25H(50) 
i 15.40 12.50 H3389-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13A-11P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 H3390-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13A-12P-1.25H(50) 
14 19.15 16.25 H3391-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13A-14P-1.25H(50) 
Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets — RoHS Compliant 
10 10.40 5.00 H2231-ND 34 4.10 12.25 | DF13-10DS-1.25C 
20 16.65 11.25 H2232-ND At 4.94 14.75 | DF13-20DS-1.25C 
30 22.90 17.50 H2233-ND 50 5.95 17.75 | DF13-30DS-1.25C 
40 29.15 23.75 H2234-ND 40 6.00 18.80 | DF13-40DS-1.25C 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating 
10 12.1 5.00 H3365-NDT 95 17.19 66.25 | DF13A-10DP-1.25V(20) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating — RoHS Compliant 
10 12.1 5.00 H10155-ND* 99 17.88 58.50 | DF13-10DP-1.25V(25) 
20 18.35 11.25 H10156-ND* 1.41 25.44 83.25 | DF13-20DP-1.25V(25) 
10 12.1 5.00 H10157-NDt 99 17.88 58.50 | DF13A-10DP-1.25V(25) 
20 18.35 11.25 H10158-NDt 1.41 25.44 83.25 | DF13A-20DP-1.25V(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant 
10 12.10 5.00 H10159-ND* 1.03 18.56 60.75 | DF13-10DP-1.25V(55) 
20 18.35 11.25 H10160-ND* 1.56 28.19 92.25 | DF13-20DP-1.25V(55) 
30 24.60 17.50 H10161-ND* 1.76 33.75 108.00 | DF13-30DP-1.25V(55) 
40 30.85 23.75 H10162-ND* 2.21 42.50 136.00 | DF13-40DP-1.25V(55) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers without Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant 
10 12.10 5.00 H10163-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13A-10DP-1.25V(55) 
20 18.35 11.25 H10164-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13A-20DP-1.25V(55) 
30 24.60 17.50 H10165-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13A-30DP-1.25V(55) 
40 30.85 23.75 H10166-ND 2.21 42.50 136.00 | DF13A-40DP-1.25V(55) 
Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating — RoHS Compliant 
20 15.40 11.25 H10167-ND 2.83 54.38 174.00 | DF13-20DS-1.25DSA(55) 
40 27.90 23.75 H10168-ND 4.03 78.19 250.20 | DF13-40DS-1.25DSA(55) 
Fig. 10 — Socket Crimp Contact — RoHS Compliant 
Tin Plating H9992CT-NDt 3.10/100 
AWG 26-30 H9992TR-NDO 130.00/10,000 DEIasue 
Gold Plating H9991CT-NDt 6.51/100 
AWG 26-30 H9991TR-NDO 270.00/10,000 Dh is2espscra 
Hand Crimp Tools and Die Sets 
Tool with Non-Removable Die | H9994-ND 929.50/1 DF13-TB2630HC 
Tool with Die Set H10889-ND 861.90/1 DF13-TB2630HC/US1 
Tool without Die Set H9926-ND 344.47/1 HRUS-HT-1 
Die Set without Tool H10890-ND 537.32/1 DF13-TB2630HC/US1-DS| 
Extraction Tool 
Crimp Pin and Socket H9996-ND 3.02/1 DF-C-PO(B) 


* With Boss + Without Boss 


DF14 Series C 


+CutTape Tape and Reel 


onnectors 1.25mm Pitch 


Features: * Board mounting height: 2.5mm 
* Box structure to prevent twisting and 
misinsertion * Metal holddown is attached to 
prevent the solder peel Applications: * LCD 
* Notebook PC »* Mobile terminal small business 
equipment ¢ Video camera Specifications: 
* Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 
85°C * Operating Moisture Range: 40% ~ 80% 


¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum, 100VDC * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 5S00VAC 
(no flashover or insulation breakdown) ¢ Contact Resistance: 100mA, 30mQ maximum ¢ Operating Life: 


Contact resistance of 30mQ maximum (tin plating: 30 cycles and gold plating: 50 cycles) Material (Socket/ 


Header): ¢ Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin 
plating; Header: Brass with gold or tin plating * Header Fittings: Phosphor copper with tin plating 


No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. il 25 100 | Part No. 
Crimping Sockets - RoHS Compliant 

2 4.45 1.25 | H1563-ND 40 6.00 18.80 | DF14-2S-1.25C 
3 5.70 2.50 | H1564-ND 42 6.23 19.51 | DF14-3S-1.25C 
4 6.95 3.75 | H1565-ND 43 6.45 20.21 | DF14-4S-1.25C 
5 8.20 5.00 | H1566-ND 45 6.75 21.15 | DF14-5S-1.25C 
6 9.45 6.25 | H1567-ND AT 6.98 21.86 | DF14-6S-1.25C 
7 10.70 7.50 | H1568-ND 48 7.20 22.56 | DF14-7S-1.25C 

1 8 11,95 8.75 | H1569-ND 50 7.43 23.27 | DF14-8S-1.25C 
9 13.20 10.00 | H1570-ND 51 7.65 23.97 | DF14-9S-1.25C 
10 14.45 11.25 | H1571-ND 53 7.88 24.68 | DF14-10S-1.25C 
15 20.70 17.50 _|H1572-ND 57 8.48 26.56 | DF14-15S-1.25C 
20 26.95 23.75 | H1573-ND 63 9.45 29.61 | DF14-20S-1.25C 
25 33.20 30.00 | H1574-ND -70 10.43 32.67 | DF14-25S-1.25C 
30 39.45 36.25 | H1575-ND 62 11.14 36.45 | DF14-30S-1.25C 
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No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
ight Angle Headers (SMT) 
Tin Plating, With Boss 
3 8.70 2.50 | H1512-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-3P-1.25H(20) 
2 7 13.70 7.50 | H1516-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-7P-1.25H(20) 
14.95 8.75 | H1517-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14-8P-1.25H(20) 
Tin Plating, With Boss — RoHS Compliant 
2 7.45 1.25 | H10310-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-2P-1.25H(25) 
3 8.70 2.50 |H10314-ND 1.41 25.44 83.25 | DF14-3P-1.25H(25) 
4 9.95 3.75 | H10316-ND 1.52 27.50 90.00 | DF14-4P-1.25H(25) 
5 11.20 5.00 | H10318-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-5P-1.25H(25) 
6 12.45 6.25 | H10320-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14-6P-1.25H(25) 
7 13.70 7.50 |H10322-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14-7P-1.25H(25) 
2 8 14.95 8.75 | H10324-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14-8P-1.25H(25) 
9 16.20 10.00 | H10326-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14-9P-1.25H(25) 
10 17.45 11.25 | H10302-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-10P-1.25H(25) 
15 23.70 17.50 | H10304-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14-15P-1.25H(25) 
20 29.95 23.75 | H10306-ND 2.57 49.38 158.00 | DF14-20P-1.25H(25) 
25 36.20 30.00 | H10308-ND 2.93 56.25 180.00 | DF14-25P-1.25H(25) 
30 42.45 36.25 | H10312-ND 3.15 60.63 194.00 | DF14-30P-1.25H(25) 
Tin Plating, Without Boss 
2 7.45 1.25 | H1524-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14A-2P-1.25H(20) 
6 12.45 6.25 | H1528-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-6P-1.25H(20) 
7 13.70 7.50 | H1529-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-7P-1.25H(20) 
2 8 14.95 8.75 | H1530-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14A-8P-1.25H(20) 
9 16.20 10.00 | H1531-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14A-9P-1.25H(20) 
10 17.45 11.25 | H1532-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14A-10P-1.25H(20) 
25 36.20 30.00 | H1535-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14A-25P-1.25H(20) 
Tin Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
2 7.45 1.25 | H10336-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14A-2P-1.25H(25) 
3 8.70 2.50 | H10340-ND 1.41 25.44 83.25 | DF14A-3P-1.25H(25) 
4 9.95 3.75 | H10342-ND 1.52 27.50 90.00 | DF14A-4P-1.25H(25) 
5 11.20 5.00 | H10344-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-5P-1.25H(25) 
6 12.45 6.25 | H10346-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14A-6P-1.25H(25) 
7 13.70 7.50 | H10348-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14A-7P-1.25H(25) 
2 8 14.95 8.75 | H10350-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14A-8P-1.25H(25) 
9 16.20 10.00 | H10352-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14A-9P-1.25H(25) 
10 17.45 11.25 | H10328-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(25) 
15 23.70 17.50_| H10330-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14A-15P-1.25H(25) 
20 29.95 23.75 | H10332-ND 2.57 49.38 158.00 | DF14A-20P-1.25H(25) 
25 36.20 30.00 | H10334-ND 2.93 56.25 180.00 | DF14A-25P-1.25H(25) 
30 42.45 36.25 | H10338-ND 3.15 60.63 194.00 | DF14A-30P-1.25H(25) 
Gold Plating, With Boss 
9 2 7.45 1.25 | H1537-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14-2P-1.25H(50) 
3 8.70 2.50 | H1538-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-3P-1.25H(50) 
Gold Plating, With Boss — RoHS Compliant 
2 7.45 1.25 | H10311-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-2P-1.25H(55) 
3 8.70 2.50 | H10315-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-3P-1.25H(55) 
4 9.95 3.75 | H10317-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-4P-1.25H(55) 
5 11.20 5.00 | H10319-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14-5P-1.25H(55) 
6 12.45 6.25 | H10321-ND 1.75 31.63 103.50 _| DF14-6P-1.25H(55) 
PA 13.70 7.50 | H10323-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14-7P-1.25H(55) 
2 8 14.95 8.75 | H10325-ND 1.63 31.25 100.00 | DF14-8P-1.25H(55) 
9 16.20 10.00 | H10327-ND 1.72 33.13 106.00 | DF14-9P-1.25H(55) 
10 17.45 11.25 | H10303-ND 1.76 33.75 108.00 | DF14-10P-1.25H(55) 
15. 23.70 17.50 | H10305-ND 2.41 46.25 148.00 | DF14-15P-1.25H(55) 
20 29.95 23.75 | H10307-ND 2.80 53.75 172.00 | DF14-20P-1.25H(55) 
25 36.20 30.00 | H10309-ND 2.90 56.25 180.00 | DF14-25P-1.25H(55) 
30 42.45 36.25 | H10313-ND 3.19 61.88 198.00 | DF14-30P-1.25H(55) 
Gold Plating, Without Boss 
2 7.45 1.25 | H1550-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14A-2P-1.25H(50) 
6 12.45 6.25 | H1554-ND 1.60 28.88 94.50 | DF14A-6P-1.25H(50) 
2 9 16.20 10.00 | H1557-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14A-9P-1.25H(50) 
10 17.45 11.25 | H1558-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(50) 
15 23.70 17.50 | H1559-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14A-15P-1.25H(50) 
Gold Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
2 7.45 1.25 | H10337-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14A-2P-1.25H(55) 
3 8.70 2.50 | H10341-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-3P-1.25H(55) 
4 9.95 3.75 | H10343-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-4P-1.25H(55) 
5 11.20 5.00 | H10345-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14A-5P-1.25H(55) 
6 12.45 6.25 | H10347-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14A-6P-1.25H(55) 
7 13.70 7.50 |H10349-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14A-7P-1.25H(55) 
2 8 14.95 8.75 |H10351-ND 1.63 31.25 100.00 | DF14A-8P-1.25H(55) 
9 16.20 10.00 | H10353-ND 1.72 33.13 106.00 | DF14A-9P-1.25H(55) 
10 17.45 11.25 | H10329-ND 1.76 33.75 108.00 | DF14A-10P-1.25H(55) 
15 23.70 17.50 _|H10331-ND 2.41 46.25 148.00 | DF14A-15P-1.25H(55) 
20 29.95 23.75 | H10333-ND 2.80 53.75 172.00 | DF14A-20P-1.25H(55) 
25 36.20 30.00 | H10335-ND 2.90 56.25 180.00 | DF14A-25P-1.25H(55) 
30 42.45 36.25 | H10339-ND 3.19 61.88 198.00 | DF14A-30P-1.25H(55) 
Socket Crimping Contacts 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing) Hirose 
Description Part No. 10 50 100 | Part No. 10,000 Part No. 
26-28 AWG Tin Plating H1576CT-ND@® 63 1.71 2.79} H1576TR-ND@ 11.00/M | DF14-2628SCF 
26-28 AWG Gold Plating | H1577CT-ND® 1.54 4.18 6.82 | H1577TR-ND® 28.00/M | DF14-2628SCFA 
30-32 AWG Tin Plating H1578CT-ND@ 63 1.71 2.79} H1578TR-ND@ 11.00/M | DF14-3032SCF 
30-32 AWG Gold Plating | H1579CT-ND® 1.54 4.18 6.82] H1579TR-ND® 28.00/M | DF14-3032SCFA 
Tools 
Manual Crimper for 26-28 AWG H9949-ND 1158.30/1 DF14-2628/CR-HT 
Manual Crimper for 30-32 AWG H9948-ND 1158.30/1 DF14-3032/CR-HT 


@ RoHS Compliant 
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HeS DF4 Series Board-In Connectors | Termination Plugs 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 2mm Pitch 


Applicable through hole x Applicable 
diameter: 0.825 4 : through hole 
diameter: 0.8:°, , 


No. of | Dimensions (mm) Pricing Hirose 
Features: . | ; A -— Fig.|Contacts A B . al 25 100 | Part No. 
¢ Extractable socket and board-in connector provided with the dual-sided harness eliminate one of the two 
headers required for a dual-sided socket harness, with the board separating function remaining unchanged Straight ID - RoHS Compliant 
* Compact and multicontact 26 AWG 
* Temporary board fixing structure 
‘a a fl ‘ 7 2 6.0 2.0 H2613-ND 54 6.45 19.25 | DF4-2P-2R26 
pplications: 
* Notebook computers, compact OA equipment 3 8.0 4.0 H2614-ND AT 7.05 22.09 | DF4-3P-2R26 
Specifications: 4 10.0 6.0 H2615-ND 56 8.33 26.09 | DF4-4P-2R26 
* Rated Current: Crimping - 24AWG: 3A, 26AWG: 2A, 28AWG: 1A. ID Termination - wire size 26/28AWG:1A 5 12.0 8.0 H2616-ND 69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R26 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C » Rated Voltage: Crimping - AC250V ID termination - AC100V 6 14.0 10.0 H2617-ND 59 10.73 35.10 | DF4-6P-2R26 
Material: : - : : ; 
* Crimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 * Crimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin- 7 16.0 12.0 H2618-ND 65 11.76 38.48 | DF4-7P-2R26 
plated ¢ ID Termination Plug: ¢ Insulation: Polyimide resin, black, UL94V-0 * Terminal: Phosphor bronze, 1 8 18.0 14.0 H2619-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R26 
Bneplated 9 20.0 16.0 | H2620-ND 77 13.96 45.68 | DF4-9P-2R26 
Nolofl | ioimension|(mm)l |NDIaiKey Pricing Hirose 10 22.0 18.0 H2621-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R26 
Fig.|Contacts| A B Part No. 1 25 100 Part No. 11 24.0 20.0 H2622-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R26 
Single-Row Crimp Plug - RoHS Compliant 12 26.0 22.0 | H2623-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R26 
13 28.0 24.0 H2624-ND 1.12 20.35 66.60 | DF4-13P-2R26 
7 _ 20 ee on —_ 9.95.)) Dreeh20 14 30.0 26.0 | H2625-ND 119 21.45 70.20 | DF4-14P-2R26 
3 65 4.0 H2583-ND 32 3.51 9.90 | DF4-3P-2C 15 32.0 28.0 H2626-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R26 
4 8.5 6.0 H2584-ND 33 3.61 10.18 | DF4-4P-2C 28 AWG 
5 10.5 8.0 H2585-ND 34 3.71 10.45 | DF4-5P-2C 2 6.0 2.0 H2627-ND 54 6.45 19.25 | DF4-2P-2R28 
6 12.5 10.0 H2586-ND .28 3.35 10.00 | DF4-6P-2C 3 8.0 4.0 H2628-ND 47 7.05 22.09 | DF4-3P-2R28 
a4 130 SpE 28 aa 467001 | DRETRBE 4 10.0 6.0 H2629-ND 56 8.33 26.09 | DF4-4P-2R28 
7 5 ¥ 587- P 35 i -7P-; 
5 12.0 8.0 H2630-ND 69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R28 
i| 8 a 14.0 Eee 29 sc a ore 6 14.0 10.0 | H2631-ND 59 10.73 35.10 | DF4-6P-2R28 
9 18.5 16.0 H2589-ND 29 3.52 10.50 | DF4-9P-2C 7 16.0 12.0 H2632-ND 65 11.76 38.48 | DF4-7P-2R28 
10 20.5 18.0 H2590-ND 31 3.69 11.00 | DF4-10P-2C 8 18.0 14.0 H2633-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R28 
4 22.5 20.0 H2591-ND 32 3.77 41.25 | DF4-11P-20 1 9 20.0 16.0 H2634-ND aT 13.96 45.68 | DF4-9P-2R28 
10 22.0 18.0 H2635-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R28 
12 | 245 0 82 S82 OD, Die leer "1 24.0 20.0 _ | _H2636-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R28 
ic eo 240 a02 12,0011, DE Sel grsee 12 26.0 22.0 | H2637-ND 106 19.11 62.55 | DF4-12P-2R28 
14 28.5 26.0 H2594-ND .34 4.10 12.25 | DF4-14P-2C 13 28.0 24.0 H2638-ND 1.12 20.35 66.60 | DF4-13P-2R28 
15 30.0 28.0 H2595-ND 35 4.19 12.50 | DF4-15P-2C 14 30.0 26.0 H2639-ND 1.19 21.45 70.20 | DF4-14P-2R28 
15 32.0 28.0 H2640-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R28 
Double-Row Crimp Plug - RoHS Compliant 
Right-Angle ID - RoHS Compliant 
4 4.8 2.0 H2596-ND 46 5.44 16.25 | DF4- 4DP-2C 26 AWG 
6 6.8 4.0 H2597-ND A7 5.61 16.75 | DF4- 6DP-2C 
2 6.0 2.0 H2641-ND 53 6.37 19.00 | DF4-2PA-2R26 
: ee eames) 2c ae BO a F.00")) DES EDR Ee 3 8.0 4.0 H2642-ND 46 6.90 21.62 | DF4-3PA-2R26 
10 10.8 8.0 H2599-ND 48 5.78 17.25 | DF4-10DP-2C 4 10.0 6.0 H2643-ND 54 8.10 25.38 | DF4-4PA-2R26 
12 12.8 10.0 H2600-ND 50 5.95 17.75 | DF4-12DP-2C 5 12.0 8.0 H2644-ND 67 10.05 31.49 | DF4-5PA-2R26 
6 14.0 10.0 H2645-ND 58 10.45 34.20 | DF4-6PA-2R26 
14 14.8 12.0 H2601-ND 54 6.45 19.25 | DF4-14DP-2C 
7 16.0 12.0 H2646-ND 63 11.48 37.58 | DF4-7PA-2R26 
18 186 0 ae 40 6:00 He:80 | Pha eee 2c > 8 18.0 14.0 H2647-ND 70 12.58 41.18 | DF4-8PA-2R26 
2) 18 18.8 16.0 |) H2603-ND Al 6.08 19.04 | DF4-18DP-20 9 20.0 16.0 H2648-ND 75 13.54 44.33 | DF4-9PA-2R26 
20 20.8 18.0 H2604-ND 46 6.83 21.39 | DF4-20DP-2C 10 22.0 18.0 H2649-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R26 
22 22.8 20.0 H2605-ND 46 6.90 21.62 | DF4-22DP-2C W 24.0 20.0 H2650-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R26 
a Dae. a0 paGEATD i 5 3509 DEESIDE OC 12 26.0 22.0 H2651-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R26 
. “ - AT 7.05 x - ss 
13 28.0 24.0 H2652-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R26 
26 26.8 24.0 [eon 48 7.20 22.56 | DF4-26DP-2C 14 30.0 26.0 H2653-ND 114 20.69 ~—«67.73 | DF4-14PA-2R26 
28 28.8 26.0 H2608-ND 52 7.73 24.21 | DF4-28DP-2C 15 32.0 28.0 H2654-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R26 
30 30.8 28.0 H2609-ND 53 7.95 24.91 | DF4-30DP-2C 28 AWG 
32 32.8 30.0 H2610-ND 55 8.18 25.62 | DF4-32DP-2C. 2 6.0 2.0 H2655-ND 53 6.37 19.00 | DF4-2PA-2R28 
3 8.0 4.0 H2656-ND 46 6.90 21.62 | DF4-3PA-2R28 
Crimp Terminal 4 10.0 6.0 H2657-ND 54 8.10 25.38 | DF4-4PA-2R28 
gore Cut Tape & 5 12.0 8.0 H2658-ND 67 10.05 31.49 | DF4-5PA-2R28 
Piece Tape* Reelt 6 14.0 10.0 H2659-ND 58 10.45 34.20 | DF4-6PA-2R28 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose : : a 
Description Part No. 100 | Part No. 10 50 100 | 10,000 | PartNo. u 16.0 86 12.0 econ Goh SEAS: SADE" EDR TRA2ReS 
8 18.0 14.0 H2661-ND 70 12.58 41.18 | DF4-8PA-2R28 
24-28 AWG Tin Pitg.| H2612-ND 3.64 | DF4-2428PC 110 2.99 4.88 | 13.00/M_| DF4-2428PCF 2 
- 9 20.0 16.0 H2662-ND 75 13.54 44.33 | DF4-9PA-2R28 
24-28 AWG Tin Pltg.| H11367-ND@ 7.44 | DF4-2428PC(05) $1.54 4.48 7.70 |_11.00/M | DF4-2428PCF(05) 10 22.0 18.0 H2663-ND 81 1471 48.15 | DF4-10PA-2R28 
Toot Al 24.0 20.0 H2664-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R28 
Manual Crimper for Loose Contacts............. H9993-ND 821.60/1 DF4-TA2428HC 42 26.0 22.0 H2665-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R28 
Fab «id CT to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) or (H11367CT-ND) 13 28.0 24.0 H2666-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R28 
* For Cut Tape, at to the Digi-Key Part No. -ND) or 7CT- 
+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) or (H11367TR-ND) i 30.00 26.0 ED Oo". elgiee, 383.00.) Dias laeneniee 
@ RoHS Compliant 15 32.0 28.0 H2668-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R28 
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HeS D F3 Series No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
. 2 Fig. |Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
unos ciectaeeo,.. oiINgle Row Connectors 2mm Pitch Gold Plating — RoHS Compliant 
(Interconnect wire available) 2 85 2 HR2058-ND ‘76 13.75. +45.00| DF3Z-2P-2V(50) 
Specifications: * Maximum Current Capacity: 3A »* Rated Voltage: 250VAC = Insulation Resistance: ; ise : iene pee bee te SPs, 
nnan 1000MQ at 500VDC ° Withstand Voltage: 650VAC »* Contact Resistance: Maximum 30mQ at 5 145 8 HR2061-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-SP-2V(50) 
6 16.5 10 HR2062-ND_ 1.14 20.63 67.50 | DF3Z-6P-2V(50) 
Fig. 2— SMT 7 185 12 HR2063-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3Z-7P-2V(50) 
7 8 205 14 HR2064-ND 1.29 23.38 76.50 | DF3Z-8P-2V(50) 
9 225 16 HR2065-ND 1.48 26.81 87.75 | DF3Z-9P-2V(50) 
10 245 «18 HR2066-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3Z-10P-2V(50) 
1 265 20 HR2067-ND 1.79 32.31 105.75 | DF3Z-11P-2V(50) 
12 285 22 HR2068-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3Z-12P-2V(50) 
13 30.5 24 HR2069-ND 1.66 31.88 102.00 | DF3Z-13P-2V(50) 
14 32.5 26 HR2070-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3Z-14P-2V(50) 
15 34.5 28 HR2071-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3Z-15P-2V(50) 
Vertical Without Boss, Surface Mount 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 85 2 HR2072-ND 76 13.75 45.00 | DF3DZ-2P-2V(20) 
3 10.5 4 HR2073-ND 80 14.44 47.25 | DF3DZ-3P-2V(20) 
4 12.5 6 HR2074-ND 87 15.81 51.75 | DF3DZ-4P-2V(20) 
5 14.5 8 HR2075-ND 1 16.50 54.00 | DF3DZ-5P-2V(20) 
6 16.5 10 HR2076-ND .99 17.88 58.50 | DF3DZ-6P-2V(20) 
7 185 12 HR2077-ND 1.03 18.56 60.75 | DF3DZ-7P-2V(20) 
; 8 205 14 HR2078-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-8P-2V(20) 
9 225 16 HR2079-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-9P-2V(20) 
10 245 «18 HR2080-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-10P-2V(20) 
"1 265 20 HR2081-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3DZ-11P-2V(20) 
12 285 22 HR2082-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-12P-2V(20) 
13 30.5 24 HR2083-ND 1.29 23.38 76.50 | DF3DZ-13P-2V(20) 
14 32.5 26 HR2084-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3DZ-14P-2V(20) 
15 34.5 28 HR2085-ND 1.41 25.44 83.25 | DF3DZ-15P-2V(20) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 85 2 HR2086-ND 76 13.75 45.00 | DF3DZ-2P-2V(50) 
3 10.5 4 HR2087-ND 87 15.81 51.75 | DF3DZ-3P-2V(50) 
A.Socket 1.55 4 125 6 HR2088-ND 99 17.88  58.50| DF3DZ-4P-2V(50) 
I 5 14.5 8 HR2089-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-5P-2V(50) 
[h 6 16.5 10 HR2090-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-6P-2V(50) 
5.7 0.91 we Hoel 1.23 7 185 12 HR2091-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3DZ-7P-2V(50) 
I see 7 8 205 14 HR2092-ND 1.29 23.38 76.50 | DF3DZ-8P-2V(50) 
LD y ——9.4t 9 225 16 HR2093-ND 1.48 26.81 87.75 | DF3DZ-9P-2V(50) 
10 245 = 18 HR2094-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3DZ-10P-2V(50) 
if 265 20 HR2095-ND 1.79 32.31 105.75 | DF3DZ-11P-2V(50) 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 12 28.5 22 HR2096-ND —-1.82 33.00 108.00 | DF3DZ-12P-2V(50) 
Fig. |Contacts| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 13 30.5 24 HR2097-ND 1.66 = 31.88 ~—- 102.00 | DF3DZ-13P-2V(50) 
PIN HEADERS 14 32.5 26 HR2098-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3DZ-14P-2V(50) 
Vertical 15 34.5 28 HR2099-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3DZ-15P-2V(50) 
2 6 2 H2094-ND 31 3.32 9.35 | DF3A-2P-2DSA Tin Plating (pre-plated contact) - RoHS Compliant 
3 8 4 H2095-ND 37 4.00 11.28 | DF3A-3P-2DSA 2 6 2 H3803-ND 34 371 10.45 | DF3A-2P-2D8 
4 10 6 H2096-ND 34 4.02 12.00 | DF3A-4P-2DSA 3 8 4 H3894-ND 33 3.94 11.75 | DF3A-3P-2DS 
5 12 8 H2097-ND 43 5.19 15.50 | DF3A-5P-2DSA 4 10 6 H3895-ND 38 4.52 13.50 | DF3A-4P-2DS 
6 14 10 H2098-ND 48 5.70 17.00 | DF3A-6P-2DSA 5 42 8 H3896-ND 50 5.95 17.75 | DF3A-5P-2D8 
7 16 12 H2099-ND AI 6.08 19.04 | DF3A-7P-2DSA 6 14 10 H3897-ND 53 6.28 18.75 | DF3A-6P-2DS 
4 8 18 14 H2147-ND 45 6.75 21.15 | DF3A-8P-2DSA 7 16 12 H3898-ND Al 6.08 19.041 DF3A-7P-2DS 
9 20 16 H2101-ND 49 7.35 23.03 | DF3A-9P-2DSA 8 18 14 H3899-ND ‘54 8.03 25.15 | DF3A-8P-2D8 
10 22 18 H2102-ND 51 7.65 23.97 | DF3A-10P-2DSA 3 9 20 16 H3900-ND ‘58 863 27.03 | DF3A-9P-2D8 
1 24 20 H2103-ND 53 7.95 24.91 | DF3A-11P-2DSA 10 20 18 H3901-ND 60 9.00 28,20 | DF3A-10P-2DS 
12 26 22 H2104-ND 55 8.25 25.85 | DF3A-12P-2DSA 4 24 20 H3902-ND 63 9.38 29.38 | DF3A-11P-2DS 
13 28 24 HR2021-ND 57 8.55 26.79 | DF3A-13P-2DSA 12 26 22 H3903-ND 65 9.75 30.55 | DF3A-12P-2DS 
14 30 26 HR2022-ND 59 8.85 27.73 | DF3A-14P-2DSA 13 28 24 H3904-ND ‘68 1013 31.73 | DF3A-13P-2DS 
15 32 28 HR2023-ND 62 9.23 28.91 | DF3A-15P-2DSA 14 30 26 H3905-ND 0 10.43 32.67 | DF3A-14P-2D8 
Gold Plating - RoHS Compliant 15 32 28 H3906-ND 72 10.80 33.84 | DF3A-15P-2DS 
2 6 2 H3921-ND 50 7.50 23.50 | DF3-2P-2DSA(01) Gold Plating - RoHS Compliant 
3 8 4 H3922-ND 64 9.60 30.08 | DF3-3P-2DSA(01) 2 6 2 H3907-ND 8 363 27.03 | DE3-2P-2DS(01) 
4 10 6 H3923-ND 57 10.38 33.98 | DF3-4P-2DSA(01) 3 8 Zz H3908-ND 5 11.18 35.02 | DF3-3P-2D8(01) 
5 12 8 H3924-ND 70 12.58 41.18 | DF3-5P-2DSA(01) 4 10 6 H3909-ND ‘67 1210 39.60 | DF3-4P-2D8(01) 
6 14 10 H3925-ND 70 12.72 41.63 | DF3-6P-2DSA(01) 5 12 8 H3910-ND ‘82 14.78 48.38 | DF3-5P-2DS(01) 
7 16 12 H3926-ND 87 15.81 51.75 | DF3-7P-2DSA(01) 6 14 10 H3911-ND 93 16.78 54.90 | DF3-6P-2D8(01) 
1 8 1@ 14 eee 87 = 17.48 87.15.) DF3-8P-2DSA(01) 7 16 12 |H3912ND 1.04 1877 61.43| DF3-7P-2DS(01) 
S| 2 Jpoweno ror seso ssus| orsepaveacy) |||.) es | is 14 [igotonD 4 2000 67s0| praapaoaion 
: : : 9 20 16 H3914-ND 1.28 23.24 76.05 | DF3-9P-2DS(01) 
1 24 20 H3930-ND 1.32 23.93 78.30 | DF3-11P-2DSA(01) 10 22 18 H3915-ND 1.39 25.03 82.58 | DF3-10P-2D8(01) 
12 26 22 H3931-ND 1.42 25.64 83.93 | DF3-12P-2DSA(01) 11 24 20 H3916-ND 1.58 28.60 93.60 | DF3-11P-2D8(01) 
1s 28 24 ee SO 27.23 89.10 | DFS-13P-2D8A(01) 12 26. 22 |H3917-ND 1.69 30.59 100.13 | DF3-12P-2DS(01) 
14 300-26 ee ot 20.08 95.18) DFS-14P-2D8A(01) 13 28 «024 =| H3918-ND —s'1.79 32.45 ~—- 106.20 | DF3-13P-2DS(01) 
15 32 28 H3934-ND 1.69 30.66 100.35 | DF3-15P-2DSA(01) 44 Bs - SEEN 163 31.38 100.40 | DF3-14P-208(01) 
Vertical With Boss, Surface Mount 15 32 28 H3920-ND 1.72 3313 106.00) DF3-15P-2DS(01) 
2 8.5 2 HR2000-ND 76 13.75 45.00 | DF3Z-2P-2V(20) Tin Plating 
3 10.5 4 HR2001-ND 76 13.75 45.00 | DF3Z-3P-2V(20) 
a ioe 6 MEAG OPN ‘5 jiaa 47.25 | DF8Z-4P-2V(20) 4 1 265 20 H2136-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-11P-2H(20) 
5 14.5 8 HR2003-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-5P-2V(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
6 16.5 10 HR2019-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-6P-2V(20) 2 85 2 HR2010-ND 76 13.75 45.00 | DF3Z-2P-2H(20) 
7 18.5 12 HR2004-ND 91 16.50 54.00 | DF3Z-7P-2V(20) 3 10.5 4 HR2011-ND -76 13.75 45.00 | DF3Z-3P-2H(20) 
’ 8 20.5 14 HR2005-ND 91 16.50 54.00 | DF3Z-8P-2V(20) 4 12.5 6 HR2012-ND -80 14.44 47.25 | DF3Z-4P-2H(20) 
9 22.5 16 HR2006-ND 1.03 18.56 60.75 | DF3Z-9P-2V(20) 5 14.5 8 HR2013-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-5P-2H(20) 
10 24.5 18 HR2007-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-10P-2V(20) 4 6 16.5 10 HR2014-ND. 91 16.50 54.00 | DF3Z-6P-2H(20) 
1 26.5 20 HR2008-ND___1.10 19.94 65.25 | DF3Z-11P-2V(20) 7 185 12 HR2020-ND 91 16.50 54.00 | DF3Z-7P-2H(20) 
12 285 22 HR2009-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3Z-12P-2V(20) 8 205 14 HR2015-ND .99 17.88 58.50 | DF3Z-8P-2H(20) 
13 30.5 24 HR2024-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3Z-13P-2V(20) 10 245 18 HR2016-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-10P-2H(20) 
14 325 26 HR2025-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3Z-14P-2V(20) "1 265 20 HR2017-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3Z-11P-2H(20) 
15 34.5 28 HR2026-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3Z-15P-2V(20) (Continued) 


100 (1091) 
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DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
tose evecrricco,.ro. 2mm Pitch (Interconnect wire available) Fig. |Contacts| A B Part No. u 25 100 | Part No. 
6 14 10 H2087-ND 31 3.32 9.35 | DF3-6S-2C 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 7 16 12 H2088-ND 33 3.61 10.18 | DF3-7S-2C 
Higa Contacts | Aaa Dee BRACING! u ae LOCH HrertiNo: 8 18 14 | H2089-ND 28 3.35 —-10.00 | DF3-8S-2C 
12 28.5 22 HR2018-ND 1.14 2063 — 67.50 | DF3Z-12P-2H(20) 9 20 16 H2146-ND 30 3.60 10.75 | DF3-98-20 
4] ta | 28 26 | HAZOBND 120 2208 7660 | DFaZ-14P-2H420) 7 |_| 22 10 [ _s2 77 _1125 | pra-t0s20 
15 345 28 HR2029-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3Z-15P-2H(20) i 20 12082: ND 88 a0 M78 | DESI 1S 26 
~ - 12 26 22 H2093-ND 34 4.10 12.25 | DF3-12S-2C 
Gold Plating — RoHS Compliant 13 28 24 ‘| H2290-ND 36 427 12.75 | DF3-138-2C 
2 8.5 2 HR2100-ND 1.92 36.88 118.00 | DF3Z-2P-2H(50) 14 30 26 H2291-ND 37 4.44 43.25 | DF3-148-20 
3 105 4 HR2101-ND 2.08 40.00 _~—- 128.00 | DF3Z-3P-2H(50) 15 92 28 H2292-ND ‘38 452 13.50 | DF3-15S-2C 
4 125 6 HR2102-ND 2.28 43.75 —- 140.00 | DF3Z-4P-2H(50) 
5 1445 8 HR2103-ND 2.57 49.38 158.00 | DF3Z-5P-2H(50) Tin Plating — RoHS Compliant 
6 165 10 HR2104-ND 2.73. 52.50 168.00 | DF3Z-6P-2H(50) 2 6 2 HR2030-ND 76 © 13.75 45.00 | DF3-2S-2DSA(25) 
7 185 12 HR2105-ND 2.89 55.63 178.00 | DF3Z-7P-2H(50) 3 8 4 HR2031-ND 87 15.81 51.75 | DF3-3S-2DSA(25) 
4 8 205 14 HR2106-ND 3.12 60.00 _—_ 192.00 | DF3Z-8P-2H(50) 4 10 6 HR2032-ND 99 17.88 58.50 | DF3-4S-2DSA(25) 
9 22.5 16 HR2107-ND 3.02 58.50 187.20 | DF3Z-9P-2H(50) 5 12 8 HR2033-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3-5S-2DSA(25) 
10 24.5 18 HR2108-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3Z-10P-2H(50) 6 14 10 HR2034-ND_ ‘1.18 21.31 69.75 | DF3-6S-2DSA(25) 
11 26.5 20 HR2109-ND _3.31 64.13 205.20 | DF3Z-11P-2H(50) 7 16 12 HR2035-ND 129. 23.38 76.50 | DF3-7S-2DSA(25) 
12 28.5 22 HR2110-ND 3.54 68.63 219.60 | DF3Z-12P-2H(50) si 18 14 eee 4.41 25.44 83.25 | DF3-8S-2DSA(25) 
13 30.5 24 HR2111-ND 3.68 71.44 ~—-228.60 | DF3Z-13P-2H(50) 8 é 20 He PeeeeIe 463 29.56 96.75 | DF3-9S-2D8A(25) 
14 32.5 26 HR2112-ND 3.89 75.38 241.20 | DF3Z-14P-2H(50) 
i aie: BB Reoteeid 206 78:75 252.00 | DFa-15P-2H160). 10 22 18 HR2038-ND 1.75 31.63 —- 103.50 | DF3-10S-2DSA(25) 
- . 11 24 20 HR2039-ND 1.82 33.00__108.00 | DF3-11S-2DSA(25) 
= ; : 12 26 22 HR2040-ND 1.72 33.13 106.00 | DF3-12S-2DSA(25) 
Tin Plating — RoHS Compliant 13 28 24 HR2041-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3-13S-2DSA(25) 
a 85 2 (Bee 76 18.75 46.00 | DF8D2-2P-2H(20) 14 30 26 «=| HR2042-ND 1.92 36.88 +~—- 118.00 | DF3-14S-2DSA(25) 
7 105  -@ Boe §=8-80 0 1444 47.25 | DF8DZ-3P-2H(20) 15 32 28 ~—| HR2043-ND 2.41 ~—«46.25 ~—«148.00 | DF3-15S-2DSA(25) 
4 125 6 HR2116-ND 87 15.81 51.75 | DF3DZ-4P-2H(20) 
5 1445 8 HR2117-ND 91 16.50 54.00 | DF3DZ-5P-2H(20) Gold Plating — RoHS Compliant 
6 165 10 HR2118-ND 99 17.88 58.50 | DF3DZ-6P-2H(20) 2 6 2 HR2044-ND 87 ~~ 15.81 51.75 | DF3-2S-2DSA(55) 
7 185 12 HR2119-ND 1.03 1856 60.75 | DF3DZ-7P-2H(20) 3 8 4 HR2045-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3-3S-2DSA(55) 
ri 8 205 14 HR2120-ND 110 19.94 65.25 | DF3DZ-8P-2H(20) 4 10 6 HR2046-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-4S-2DSA(55) 
9 22.5 16 HR2121-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-9P-2H(20) 5 12 8 HR2047-ND. 1.48 26.81 87.75 | DF3-5S-2DSA(55) 
10 24.5 18 HR2122-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-10P-2H(20) 6 14 10 HR2048-ND___1.67 30.25 99.00 | DF3-6S-2DSA(55) 
nN 265 20  SREUEENOR 118 21.31 68.75 | OFSD2-11P-2H(20) 7 te 12 |HR2049ND 1.63 31.25 100.00 | DF3-7S-2DSA(55) 
i ae si eae ioe Sean ions Besa eeoue 3 8 18 14 | HR2050-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3-8S-2DSA(55) 
14 325 26 HR2126-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3DZ-14P-2H(20) i a 16 LReen HS) S780), 12000. | DES eS eens) 
4 aiiee . 408 “roean ee 2544 8325 | DF3DZ-15P-2H(20) 10 22 18 HR2052-ND 2.08 40.00 _—_ 128.00 | DF3-10S-2DSA(55) 
, ; 11 24 20 HR2053-ND 2.28 43.75 _~—_—*140.00 | DF3-11S-2DSA(55) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
12 26 22 HR2054-ND 250 48.13 154.00 | DF3-12S-2DSA(55) 
: a F ae ies a ta Sees 13 28 24 | HR2055-ND 263 50.63 162.00 | DF3-13S-2DSA(55) 
i ape: 6 Meee 223 © 4375 140.00 | prsnz-4P-21(50) 14 30 26 HR2056-ND 283 54.38 174.00 | DF3-14S-2DSA(55) 
5 jae. <6 HRO131-ND 257 49.38 158.00 | DF3DZ-SP-2H(50) 15 32 28 HR2057-ND 3.02 5850 187.20 | DF3-15S-2DSA(55) 
6 16.5 10 HR2132-ND 2.73 52.50 168.00 | DF3DZ-6P-2H(50) ADAPTER 
7 18.5 12 HR2133-ND — 2.89 55.63 178.00 | DF3DZ-7P-2H(50) IN-LINE WITH PANEL LOCK - RoHS Compliant 
4 8 205 14 HR2134-ND 3.12 60.00 192.00 | DF3DZ-8P-2H(50) 2 4 2 H4019-ND 7 12.79 41.85 | DF3-2EP-2A 
9 22.5 16 HR2135-ND 3.02 58.50 187.20 | DF3DZ-9P-2H(50) 3 13 4 H4021-ND 79 14.23 46.58 | DF3-3EP-2A 
10 245 18 HR2136-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3DZ-10P-2H(50) 4 15 6 H4022-ND 87 «15.74 51.53 | DF3-4EP-20 
1 26.5 20 HR2137-ND 3.31 64.13 205.20 | DF3DZ-11P-2H(50) 5 17 8 4023-ND 95 1726 56.48 | DF3-5EP-2A 
12 28.5 22 HR2138-ND 3.54 6863 219.60 | DF3DZ-12P-2H(50) 6 19 10 H4024-ND 105 19.04 62.33 | DF3-6EP-2A 
14 | 328 26 |HROWOND 389 7538 24120 | DFapz-14P-2H160) 7 [242 | Hao2sND 1.442058 6728 | DFO-7EP-2A 
15 34.5 28 HR2141-ND 4.06 78.75 252.00 | DF3DZ-15P-2H(50) 9 7 23 bs EMEA) _ a G18: | DES SER SY 
9 25 16 H4027-ND 130 23.44 76.73 | DF3-9EP-2A 
lordericontactsiseparately) 4 29 20 ~'| H4029-ND —s1.47_——26.54_——86.85 | DF3-11EP-2A 
2 ig 2 nen = OR E00) Diener 12 31 22-—S« | H4030-ND 156 28.19 92.25 | DF3-12EP-2A 
: é 7 pee pe ee Piette: 13 33 24 H4031-ND 1.65 29.77 97.43 | DF3-13EP-2A 
7 7 A en = nae jogg BESSER 3G. 14 35 26 H4033-ND 1.73 31.21 102.15 | DF3-14EP-2A 
é 4d ‘5 EORSEND aa ae 49.97' | 1DES-SEP-2C 15 37 28 H4034-ND 1.81 32.73 107.10 | DF3-15EP-2A 
7 16 12 H4040-ND AT 6.98 21.86 | DF3-7EP-2C 
5 | 8 18 14 | -H4041-ND 50 7.50 23.50 | DF3-8EP-2C Crimping Contacts 
9 20 16 H4042-ND 52 7.80 24.44 | DF3-9EP-2C 
10 22 18 H4043-ND 57 8.48 26.56 | DF3-10EP-2C Bulk Cut Tapex T&Rt 
14 24 20 H4045-ND 58 8.70 27.26 | DF3-11EP-2C Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose 
rs - 3p BUOdeND 7 646; Soei il DFS1SEr 26 AWG | Part No. 100 | Part No. 100 500 | 10,000 | Part No. 
13 28 24 H4047-ND 66 9.90 31.02 | DF3-13EP-2C Socket Contacts - Fig. 10A — RoHS Compliant 
14 30 26 H4048-ND 69 10.35 32.43 | DF3-14EP-2C Tin Plating 
15 32 28 H4049-ND 7310.95 34.31 | DF3-15EP-2C 22 H4066-ND 6.88 | DF3-22SC 7.98 27.55 | 17.00/M | DF3-22SCF 
With Panel Lock 24-28 | _H1500-ND 6.82 | DF3-2428SC 7.45 24.70 | 10.00/M | DF3-2428SCF 
2 11 2 H4051-ND 47 561 16.75 | DF3AA-2EP-2C Gold Plating 
3 13 4 H4052-ND 53 6.37 49.00 | DF3AA-3EP-20 24-28 | H1501-ND 10.73. | DF3-2428SCC 10.75 38.70 | 34.00/M | DF3-2428SCFC 
4 15 6 H4053-ND A 6.15 19.27 | DF3AA-4EP-2C Plug Contacts - Fig. 10B - RoHS Compliant 
5 17 8 H4054-ND 46 6.83 21.39 | DF3AA-SEP-2C Tin Plating 
6 19 10 H4055-ND 49 7.35 23.03 | DF3AA-6EP-2C 24-28 | _H1502-ND 7.43_[ DF3-EP2428PC_ [8.53 29.45 | 17.00/M | DF3-EP2428PCF 
7 21 12 H4056-ND i) 7.88 24.68 | DF3AA-7EP-2C Gold Plating 
6 8 23 14 H4057-ND 56 8.40 26.32 | DF3AA-8EP-2C 24-28]  H1503-ND 19.04 | DF3-EP2428PCA | 19.98 72.25 | 49.00/M | DF3-EP2428PCFA 
9 25 16 H4058-ND .60 9.00 28.20 | DF3AA-9EP-2C 
10 27 18 H4059-ND 64 9.53 29.85 | DF3AA-10EP-2C * For Cut Tape, change -ND to CT-ND. 
11 29 20 H4060-ND 68 10.13 31.73 | DF3AA-11EP-2C t+ For Tape and Reel, change -ND to TR-ND. 
12 31 22 H4061-ND 7A 10.65 33.37 | DF3AA-12EP-2C 
13 334 H4062-ND 57 ~~ 10.31 33.75 | DF3AA-13EP-2C Tools 
14 35 26 H4063-ND 60 10.79 35.33 | DF3AA-14EP-2C TEC, a Ee 
15 37 28 H4065-ND 63 ed 37.13 | DF3AA-15EP-2C Awe | Description partes coca [pera 
22 Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H4454-ND 834.60 | DF3-TA22-HC 
24-28 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | _H9997-ND 821.60 | DF3-TA2428HC 
2 6 2 H2083-ND 24 2.50 6.20 | DF3-2S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 821.60 | DF3EP-TA2428HC 
7 3 8 4 H2084-ND 26 2.75 6.82 | DF3-3S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool with Die Set H9923-ND 593.18 | DF3-TA2428HC/US 
4 10 6 H2085-ND 28 2.88 7.13 | DF3-48-2C — | Hand Tool without Die Set H9926-ND 344.47 | HRUS-HT-1 
5 12 8 H2086-ND 29 3.12 8.80 | DF3-5S-2C 24-28 | Die Set for H9926-ND H9927-ND 248.71 | DF3-TA2428HC/US-DS 
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HeS No. Dimensions 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
. Vertical PCB Socket, Gold — RoHS Compliant 
DF11 Series Dual Row Connectors 6 8.0 4.0 H10183-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11-6DS-2DSA(06) 
2mm Pitch (Interconnect wire available) 8 10.0 6.0 H10184-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-8DS-2DSA(06) 
spss 10 12.0 8.0 H10185-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11-10DS-2DSA(06) 
Specifications: 
* Current Capacity: 2A with 24AWG cable » Rated Voltage: 250VAC « Insulation Resistance: Minimum it 1&0 ane nee oe go ee 00 DFT 1208:208/(06) 
1000MQ at 500VDC * Withstand Voltage: 650VAC « Contact Resistance: Maximum 30m0 at 0.1ADC 14 16.0 12.0 H10187-ND 2.34 45.00 144.00 | DF11-14DS-2DSA(06) 
16 18.0 14.0 H10188-ND 2.60 50.00 160.00 | DF11-16DS-2DSA(06) 
Fig. 3 — Surface Mount > | 18 | 200 16.0 H10189-ND 286 55.00 176.00 | DF11-18DS-2DSA(06) 
20 | 220 18.0 H10190-ND 3.45 60.63 194.00 | DF11-20DS-2DSA(06) 
22 | 24.0 20.0 H10191-ND 3.02 58.50 187.20 | DF11-22DS-2DSA(06) 
24 | 260 22.0 H10192-ND 3.25 63.00 201.60 | DF11-24DS-2DSA(06) 
26 | 28.0 24.0 H10193-ND 3.48 67.50 216.00 | DF11-26DS-2DSA(06) 
28 | 30.0 26.0 H10194-ND 3.68 71.44 228.60 | DF11-28DS-2DSA(06) 
30 | 320 28.0 H10195-ND 3.92 75.94 243.00 | DF11-30DS-2DSA(06) 
32. | 34.0 30.0 H10196-ND 412 79.88 255.60 | DF11-32DS-2DSA(06) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin 
4 85 2.0 H2039-ND 110 19.94 65.25 | DF11-4DS-2V(20) 
8 125 6.0 H2041-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11-8DS-2V(20) 
3 | 44 18.5, 12.0 H2142-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-14DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 H2046-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11-18DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin — RoHS Compliant 
4 85 2.0 H10197-ND 1.03 18.56 60.75 | DF11Z-4DS-2V(20) 
6 10.5 4.0 H10198-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11Z-6DS-2V(20) 
8 125 6.0 H10199-ND 1.22 22.00 = 72.00 | DF11Z-8DS-2V(20) 
10 14.5 8.0 H10200-ND 1.29 23.38 += 76.50 | DF11Z-10DS-2V(20) 
12 16.5 10.0 H10201-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11Z-12DS-2V(20) 
14 18.5 12.0 H10202-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11Z-14DS-2V(20) 
16 | 205 14.0 H10203-ND 1.71 30.94 = 101.25 | DF11Z-16DS-2(20) 
Fig. 11 — Pin 3 | 18 | 225 16.0 H10204-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11Z-18DS-2V(20) 
20 | 245 18.0 H10205-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11Z-20DS-2V(20) 
144 22 | 265 20.0 H10206-ND 1.85 35.63 114.00 | _DF11Z-22DS-2V(20) 
24 | 28.5 22.0 H10207-ND 1.92 36.88 118.00 | DF11Z-24DS-2V(20) 
26 | 305 24.0 H10208-ND 241 40.63 130.00 | DF11Z-26DS-2V(20) 
28 | 325 26.0 H10209-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11Z-28DS-2v(20) 
30 | 345 28.0 H10210-ND 234 45.00 144.00 | DF11Z-30DS-2V(20) 
32 | 365 30.0 H10211-ND 247 47.50 152.00 | DF11Z-32DS-2V(20) 
40 | 445 38.0 H10212-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11Z-40DS-2v(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Gold 
4 85 2.0 H2834-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-4DS-2V(50) 
3 | 22 | 265 20.0 H2843-ND 310 60.19 192.60 | DF11-22DS-2\(50) 
— 28 | 325 26.0 H2846-ND 3.83 74.25 237.60 | DF11-28DS-2V(50) 
No? Dimensions nef Ao 7 Surface Mount Vertical Socket, Gold — RoHS Compliant 
of Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 4 85 2.0 H10213-ND 1.56 2819 92.25 | DF11Z-4DS-2V(50) 
Dual Row Crimp Socket — RoHS Compliant 6 10.5 4.0 H10214-ND 1.79 32.31 105.75 | DF11Z-6DS-2V(50) 
8 12.5 6.0 H10215-ND 1.76 33.75 108.00 | DF11Z-8DS-2V(50) 
4 6.0 2.0 H2019-ND 28 3.35 10.00 | DFI1-4D8-2¢ 10 | 145 8.0 H10216-ND 2.02 38.75 124.00 | DF11Z-10DS-2V(50) 
6 8.0 40 H2021-ND 30 3.60 10.75 | DF11-6DS-2¢ 12 | 165 10.0 H10217-ND 228 43.75 140.00 | DF11Z-12DS-2V(50) 
8 10.0 6.0 H2022-ND 36 4.27 12.75 | DF11-8DS-2C 14 18.5 12.0 H10218-ND 247 47.50 152.00 | DF11Z-14DS-2V(50) 
10 12.0 8.0 H2023-ND 36 4.27 12.75 | DF11-10DS-2C 16 | 205 14.0 H10219-ND 273 5250 168.00 | DF11Z-16DS-2V(50) 
12 14.0 10.0 H2024-ND 39 4.61 13.75 | DF11-12DS-2C 3 | 18 | 225 16.0 H10220-ND 2.99 57.50 184.00 | DF11Z-18DS-2v(50) 
14 16.0 120 HO140-ND A 486. 1450 | DF11-14D8-2¢ 20 | 245 18.0 H10221-ND 3.22 61.88 198.00 | DF11Z-20DS-2v(50) 
| so ee | sesno sak | orn eas Mt nninan 38 a ea rea 
Py) 748) 200 pe Feo Ae B53 1850. | (DEL EDS:26 26 | 305 24.0 H10224-ND 3.68 71.44 228.60 | DF11Z-26DS-2V(50) 
20 |) 22.0 18.0 Eel AB 878. 12.25" | (DFN-2008-26 23 | 325 26.0 H10225-ND 3.86 = 74.81 -~—-239.40 | DF11Z-28DS-2V(50) 
22 | 24.0 20.0 H2028-ND 50 6.03 18.00 | _DF11-22DS-20 30 | 345 28.0 H10226-ND 415 80.44 257.40 | DF11Z-30DS-2V(50) 
24 | 26.0 22.0 H2029-ND 53 6.37 19.00 | DF11-24DS-2¢ 32. | 365 30.0 H10227-ND 4.35 84.38 270.00 | DF11Z-32DS-2V(50) 
26 28.0 24.0 H2261-ND AL 6.08 19.04 DF11-26DS-2C 40 44.5 38.0 H10228-ND 5.37 104.06 333.00 DF11Z-40DS-2V/(50) 
28 30.0 26.0 H2262-ND 43 6.45 20.21 | DF11-28DS-2C Vertical Protected Header, Tin 
30 32.0 28.0 H2263-ND AT 6.98 21.86 | DF11-30DS-2C 4 24 26.0 22.0 H2060-ND 1.44 26.13 85.50 DF11-24DP-2DSA(20) 
32 34.0 30.0 H2264-ND 52 7.80 24.44 | DF11-32DS-2C Vertical Protected Header, Tin — RoHS Compliant 
Vertical PCB Socket, Tin — RoHS Compliant 4 6.0 2.0 H10229-ND 60 9.00 28.20 | DF11-4DP-2DSA(24) 
6 8.0 4.0 H10230-ND 65 9.75 30.55 | DF11-6DP-2DSA(24) 
6: 1), 80 40 alanis 09° NB: 56:50) ||| DFT I-6DS:2D5A(05): 8 | 100 6.0 H10231-ND 57 1031 33.75 | DF11-8DP-20SA(24) 
8 10.0 6.0 H10170-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11-8DS-2DSA(05) 10 | 120 8.0 H10232-ND 65 11.69 38.25 | DF11-10DP-2DSA(24) 
10 12.0 8.0 H10171-ND 1.18 21.31 69.75 | DF11-10DS-2DSA(05) 12 14.0 10.0 H10233-ND 68 12.38 40.50 | DF11-12DP-2DSA(24) 
12 14.0 10.0 H10172-ND 125 22.69 74.25 | DF11-12DS-2DSA(05) 14 16.0 12.0 H10234-ND 80 © 14.44 47.25 | DF11-14DP-2DSA(24) 
14 16.0 12.0 H10173-ND 137 24.75 81.00 | DF11-14DS-2DSA(05) 16 18.0 14.0 H10235-ND 84 15.13 49.50 | DF11-16DP-2DSA(24) 
16 | 180 140 | HI0174ND 1.48 2681 — 87.75 | DF11-16DS-2DSA(05) 4) 18 | 200 6160 gl 1B80” (50800! | -DEMISIBDEZDSA(24) 
1s | 200 160 | Hi0175-ND 1.60 28.88 +~=—«94.50 |_DF11-18DS-208A(05) 20) 200 180 ae 03 18.56 60.75 | DFIT-20DP-2D8A(24) 
2 22 | 24.0 20.0 H10238-ND 1.06 19.25 63.00 | _DF11-22DP-2DSA(24) 
20 | 22.0 18.0 H10176-ND 1.75 31.63 103.50 | DF11-20DS-2DSA(05) 
24 | 26.0 22.0 H10239-ND 118 21.31 69.75 | DF11-24DP-2DSA(24) 
22 24.0 20.0 H10177-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11-22DS-2DSA(05) bee || San oa0 rns 125 2269 74.25 | DFI1-260P-208A(24) 
24 26.0 22.0 H10178-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11-24DS-2DSA(05) 28 | 30.0 26.0 H10241-ND 1.29 2338 76.50 | DF11-28DP-2D$A(24) 
26 | 28.0 24.0 H10179-ND 1.72 3343 106.00 | DF11-26DS-2DSA(05) 30 | 320 28.0 H10242-ND 1.33 24.06 78.75 | DF11-30DP-2DSA(24) 
28 30.0 26.0 H10180-ND 182 35.00 112.00 | DF11-28DS-2DSA(05) 32. | 34.0 30.0 H10243-ND 1.41 25.44 83.25 | DF11-32DP-2DSA(24) 
30 32.0 28.0 H10181-ND 1.89 36.25 = 116.00 _ | DF11-30DS-2DSA(05) Vertical Protected Header, Gold — RoHS Compliant 
32 34.0 30.0 H10182-ND 198 3813 122.00 | DF11-32DS-2DSA(05) 4 6.0 2.0 H2850-ND 72 13.06 = 42.75 | DF11-4DP-2DSA(01) 
Vertical PCB Socket, Gold 4 6 8.0 4.0 H2851-ND 1 1650 54.00 | DF11-6DP-2DSA(01) 
8 10.0 6.0 H2852-ND 110 19.94 65.25 | DF11-8DP-2DSA(01) 
2 ||| 48 20.0 16.0 H2826-ND 288 55.31 177.00 | DF11-18DS-2DSA(01) : 
(Continued) 
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DF11 Series Dual Row Connectors No. Dimensions 
Hirose etecrricco,tro. 2mm Pitch (Interconnect wire available) (Cont.) Fig. a A a) B cine Rey 1 a 100 ha 
No. Dimensions 30 | 345 28.0 H2910-ND 4.03 78.19 250.20 | DF11G-30DP-2v(50) 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 6 | 32 | 365 30.0 H2911-ND 4.21 81.56 261.00 | DF11G-32DP-2V(50) 
vile JL || _2 B LELIDS i 20m 00S a rartiNO! 40 | 445 38.0 H2912-ND 5.25 101.81 325.80 | DF11G-40DP-2V(50) 
40 | 120 8.0 H2853-ND 1.29 23.38 76.50 | DF11-10DP-2DSA(01) Connector Plug Housing — RoHS Compliant 
12 | 140 10.0 H2854-ND 1.52 27.50 90.00 | DF11-12DP-2DSA(01) Fi iio a0 eran a 75g. a0) WADERS 
14 | 160 12.0 H2855-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-14DP-2DSA(01) ‘ 150 i eon ces ean - sada’ | ipRidceEP-o 
16 | 180 14.0 H2856-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11-16DP-2DSA(01) 3 50 - norsbe a Bip . <3 38:.| (DRIL-ODEPOC 
18 | 200 16.0 H2857-ND 1.82 35.00 112.00 | _DF11-18DP-2DSA(01) apr ao aa Gey ‘Se gage «630° MOET ODER EC 
4 | 20 | 220 18.0 H2858-ND 1.98 3813 122.00 | DF11-20DP-2DSA(01) doe ||loaaie ae oO = Sop saya pein onepee 
22 | 24.0 20.0 H2859-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11-22DP-2DSA(01) fail 15 epeTaNTS a eae—ome7s lt HAS AnEP-oc 
24 | 26.0 22.0 H2860-ND 237 45.63 146.00 | DF11-24DP-2DSA(01) aay {|| oa 106 RETO a Bae: —-5b | nei eanEPoG 
26 | 28.0 24.0 H2861-ND 254 48.75 156.00 | DF11-26DP-2DSA(01) #48. (leo a OREN ibe ses 903° | DEiiAenepoc 
28 | 30.0 26.0 H2862-ND 270 51.88 166.00 | DF11-28DP-2DSA(01) eames daa ont 7 Sion’ 24798: | “DEI DGHEPSOG 
30 | 320 28.0 H2863-ND 2.86 55.00 176.00 | DF11-30DP-2DSA(01) alle 30 GOR oi Ania “ap da: apeiioeneeoc 
32. | 34.0 30.0 H2864-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11-32DP-2DSA(01) oa. 10 oa iar aoe TANT — ase DET OADE POG 
Right Angle Protected Header, Tin 26 | 33.0 24.0 H2924-ND 74 11.03 34.55 | DF11-26DEP-2¢ 
5 | 26 | 280 24.0 H2280-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-26DP-2D8(22) 28 | 35.0 26.0 H2925-ND 58 = 10.45. ~—-34.20 | DF11-28DEP-2¢ 
Right Angle Protected Header, Tin — RoHS Compliant 30 37.0 28.0 H2926-ND 59 10.73 35.10 DF11-30DEP-2C 
4 6.0 20 H10244-ND 65 9.75 30.55 | DF11-4DP-2DS(24) 32 39.0 30.0 H2927-ND 61 11.00 36.00 | DF11-32DEP-2C 
6 8.0 4.0 H10245-ND 61 11.00 36.00 | DF11-6DP-2D8(24) In-Line Adaptor — RoHS Compliant 
8 10.0 60 H10246-ND 65 11.69 38.25 | DF11-8DP-2D8(24) 4 9.2 2.0 H2928-ND 67 12.10 39.60 | DF11-4DEP-2A 
10 | 120 8.0 H10247-ND 80 14.44 ~— 47.25 | DF11-10DP-2D8(24) 6 11.2 4.0 H2929-ND 76 13.75 45.00 | DF11-6DEP-2A 
12 | 140 10.0 H10248-ND 91 1650 54.00 | _DF11-12P-2D8(24) 8 13.2 6.0 H2930-ND 8715.81 «51.75 | DF11-8DEP-2A 
14 | 160 12.0 H10249-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11-14DP-2D8(24) 10 | 152 8.0 H2931-ND 95 17.19 56.25 | DF11-10DEP-2A 
16 | 180 14.0 H10250-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11-16DP-2D8(24) 12 | 172 10.0 H2932-ND 1.03 18.56 60.75 | _DF11-12DEP-2A 
5 | 18 | 200 16.0 H10251-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11-18DP-2DS(24) 14 | 192 12.0 H2933-ND 418 © 21.31 69.75 | DF11-14DEP-2A 
20 | 220 18.0 H10252-ND 1.41 25.44 83.25 | DF11-20DP-2D8(24) 16 | 212 14.0 H2934-ND 1.25 22.69 ~=—74.25 | DF11-16DEP-2A 
22 | 24.0 20.0 H10253-ND 1.56 28.19 92.25 | _DF11-22DP-2D8(24) 8 | 18 | 232 16.0 H2935-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF11-18DEP-2A 
24 | 26.0 22.0 H10254-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-24DP-208(24) 20 | 25.2 18.0 H2936-ND 1.44 26.13 ~~ 85.50 | DF11-20DEP-2A 
26 | 28.0 24.0 H10255-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-26DP-2D8(24) 22 | 27.2 20.0 H2937-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11-22DEP-2A 
28 | 30.0 26.0 H10256-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11-28DP-2D8(24) 24 | 29.2 22.0 H2938-ND 1.63 29.56 96.75 | DF11-24DEP-2A 
30 | 32.0 28.0 H10257-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-30DP-2D8(24) 2 | 31.2 24.0 H2939-ND 1.71 30.94 = 101.25 | DF11-26DEP-2A 
32. | 34.0 30.0 H10258-ND 1.79 34.38 110.00 | _DF11-32DP-2D8(24) 28 | 33.2 26.0 H2940-ND 1.79 32.31 105.75 | DF11-28DEP-2A 
Right Angle Protected Header, Gold — RoHS Compliant 30 | 35.2 28.0 H2941-ND 4.63 31.25 100.00 | DF11-30DEP-2A 
rn 60 20 H0865-ND 103 1856 60.75 | DFI1-4DP-20(62) 32. | 372 30.0 H2942-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-32DEP-2A 
6 8.0 40 H2866-ND 1.29 23.38 76.50 | DF11-6DP-2DS(52) Connector Shorting Jumpers — RoHS Compliant 
8 10.0 6.0 H2867-ND 1.63 29.56 96.75 | DF11-8DP-2DS(52) 4 66 20 H10275-ND 67 9.98 31.26 | DF11-4DP-SP1(05) 
10 | 120 8.0 H2868-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11-10DP-2D8(52) 9A | 6 8.6 4.0 H10276-ND 71 10.65 33.37 | DF11-6DP-SP1(05) 
12 | 140 10.0 H2869-ND 1.85 35.63 114.00 | _DF11-12DP-2D8(52) 8 10.6 6.0 H10277-ND 58 10.45 34.20 |_DF11-8DP-SP1(05) 
14 | 160 12.0 H2870-ND 241 4063 = 130.00 | DF11-14DP-208(52) 4 6.6 2.0 H10278-ND 72 13.06 42.75 | DF11-4DP-SP2(05) 
16 | 180 14.0 H2871-ND 241 46.25 148.00 | DF11-16DP-2DS(52) 9B | 6 86 4.0 H10279-ND 80 14.44 ~— 47.25 | DF11-6DP-SP2(05) 
5 | 18 | 200 16.0 H2872-ND 2.63 50.63 162.00 | DF11-18DP-2DS(52) 8 10.6 6.0 H10280-ND 87 15.81 51.75 | DF11-8DP-SP2(05) 
20 | 220 18.0 H2873-ND 293 56.25 180.00 | DF11-20DP-2DS(52) 
22 | 24.0 20.0 H2874-ND 315 60.63 194.00 | DF11-22DP-2DS(52) Crimping Contacts 
24 | 26.0 22.0 H2875-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11-24DP-2D8(52) 
26 | 280 24.0 H2876-ND 3.25 63.00 201.60 | DF11-26DP-208(52) a Loose Plece) a Tapeié Reel) ee 
igi-Key Pricing Hirose Digi-Key Pricing Hirose 
28 | 30.0 26.0 H2877-ND 3.48 67.50 216.00 | DF11-28DP-2D8(52) Fig. | awG | Part No. 100 Part No. Part No. 10,000 | Part No. 
30 | 320 28.0 H2878-ND 3.68 71.44 228.60 | DF11-30DP-2D8(52) Socket Contacts — RoHS Compliant 
32. | 34.0 30.0 H2879-ND 3.94 76.50 244.80 | _DF11-32DP-208(52) ; F 
Tin Plating 
Surface'Mount Protected Header, ‘Tin = RoHS Compliant 22 | H2950-ND 7.43 | DF11-228¢ H2950TR-ND  18.00/M | DF11-22SCF 
4 85 20 H10259-ND 118 21.31 69.75 | DF11GZ-4DP-2V(20) 10 | 24-28 | H1504-ND 7413 | DF11-2428SC H1504TR-ND —11.00/M_| DF11-2428SCF 
6 10.5 4.0 H10260-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11GZ-6DP-2v(20) 30 | H2954-ND 745 | DF11-30SC H2954TR-ND _18.00/M_| DF11-30SCF 
8 125 60 H10261-ND 1.33 24.06 78.75 | DF11GZ-8DP-2V(20) Gold Plating 
10 14.5 8.0 H10262-ND 1.44 26.13 85.50 DF11GZ-10DP-2V(20) 22 H2953-ND 11.75 DF11-22SCA = a 
12 | 165 10.0 H10263-ND 1.56 28.19 92.25 | _DF11GZ-12DP-2V(20) 10 | 24-28 | H1505-ND 11.75 | DF11-2428SCA | H1S505TR-ND —44.00/M_| DF11-2428SCFA 
14 | 185 12.0 H10264-ND 1.63 29.56 96.75 | DF11GZ-14DP-2V(20) 30 | H2951-ND 11.00 | DF11-30SCA H2951TR-ND __44.00/M_|_DF11-30SCFA 
16 | 205 14.0 H10265-ND 1.79 32.31 105.75 | DF11GZ-16DP-2V(20) 
5 | 18 | 225 16.0 H10266-ND 1.86 3369 110.25 | DF11GZ-18DP-2V(20) Tin Plating 
20 | 245 18.0 H10267-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11GZ-20DP-2V(20) 2 = _ Jo H2952TRND19.00/M | DF11-EP22PCr 
22 26.5 20.0 H10268-ND 1.79 34.38 110.00 | DF11GZ-22DP-2V(20) " 24-28 | H1506-ND 8.80 DF11-EP2428PC__ |} H1506TR-ND 18.00/M | DF11-EP2428PCF 
24 | 285 22.0 H10269-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11GZ-24DP-2V(20) Gold Plating 
26 | 305 24.0 H10270-ND 2.02 38.75 124.00 | DF11GZ-26DP-2V(20) 11 | 24-28 | H1507-ND 1250 | DF11-EP2428PCA | = eel iae 
28 | 325 26.0 H10271-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11GZ-28DP-2V(20) 
30 | 34.5 28.0 H10272-ND 2.28 43.75 140.00 | DF11GZ-30DP-2V(20) Tool 
32 | 36.5 30.0 H10273-ND 231 44.38 = 142.00 | DF11GZ-32DP-2V(20) oe 
40 | 445 38.0 H10274-ND 2.80 53.75 172.00 | DF11GZ-40DP-2V(20) a Digi-Key Price | Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Surface Mount Protected Header, Gold — RoHS Compliant Hand Crimp Tools 
4 8.5 2.0 H2897-ND 1.63 29.56 = 96.75 | DF11G-4DP-2V(50) Hand Tool without Die Set H9926-ND 344.47 | HRUS-HT-1 
6 10.5 4.0 H2898-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11G-6DP-2V(50) 22AWG Socket Die Set for #19926-ND H10298-ND 385.70 | DF11-TA22HC/US-DS 
8 12.5 6.0 H2899-ND 1.79 34.38 110.00 | DF11G-8DP-2V(50) 24-28AWG Socket Die Set for #49926-ND H9928-ND 248.71 | DF11-TA2428HC/US-DS 
10 7 14.5 8.0 H2900-ND 2.02 38.75 124.00 | DF11G-10DP-2V(50) Hand Tool with 22AWG Socket Die Set H10297-ND 713.70 | DF11-TA22HC/US 
12, | 165 10.0 H2901-ND 2.28 43.75 140.00 | DFI1G-12DP-2V(50) Hand Tool with 24-28AWG Socket Die Set H9924-ND 593.18 | DF11-TA2428HC/US 
14 18.5 12.0 H2902-ND 247 = 47.50 152.00 | DF11G-14DP-2V(50) 24-28AWG Pin Die Set for #H9926-ND H10490-ND 385.70 | DF11EP-TA2428HC/US-DS 
6 | 16 20.5 14.0 H2903-ND 273 52.50 168.00 | DF11G-16DP-2V(50) Hand Tool with 24-28AWG Pin Die Set H10491-ND 713.70 | DF11EP-TA2428HC/US 
18 22.5 16.0 H2904-ND 2.93 56.25 180.00 | DF11G-18DP-2V(50) 22AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 834.60 | DF11-TA22HC 
20 | 245 18.0 H2905-ND 3.12 60.00 192.00 | DF11G-20DP-2V(50) 24-28AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9995-ND 834.60 | DF11-TA2428HC 
22 26.5 20.0 H2906-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11G-22DP-2V(50) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 834.60 | DF11-TASOHC 
24 | 28.5 22.0 H2907-ND 3.28 63.56 203.40 | DF11G-24DP-2V(50) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 834.60 | DF11EP-TA2428HC 
26 | 30.5 24.0 H2908-ND 3.60 69.75 223.20 | DF11G-26DP-2V(50) Extraction Tool 
28 32.5 26.0 H2909-ND 3.83 74.25 237.60 DF11G-28DP-2V(50) Tool for DF11 Socket H9996-ND 3.02 | DF-C-PO(B) 
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A3 a nd A4 Se ries Cc ri m p No.of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Cc nn t r Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
2mm Pitch 
PRR SE ERE STAI Cee ) ecto c With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
Specifications: 
* Current Rating: 1A * Voltage Rating: 200VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Operating 4 4.0 2.0 H10947-ND 11 25.44 83.25 | A3A-4PA-28V(71) 
Moisture Range: 40% ~ 80% =» Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 500VDC » Withstanding 4 “APA. 
Voltage: 650VAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 15mQ maximum 6 6.0 40 STD 1.60 28.88 94.50 | ABA-GPA-25V(71) 
@0.1A 8 8.0 6.0 H10949-ND 1.82 33.00 108.00 | A3A-8PA-2SV(71) 
Applications: 7 s c 
5 VITR «Vehicle felepnories > Various eleeironie' equipment 10 10.0 8.0 H10950-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-10PA-2SV(71) 
Materials: 12 12.0 10.0 H10951-ND 1.89 36.25 116.00 | A3A-12PA-2SV(71) 
* Insulator Pin Header: black polyamide, UL 94V-0 « Insulator Receptacle: black PBT, UL 94V-0 « Insulator 7 x e 
Pin Header (SMT) and Receptacle (SMT): light brown PPS « Insulator Crimping Socket: black PBT * Pin 18 14.0 12.0 | H10952-ND 2.05 39.38 126.00 | A3A-14PA-2SV(71) 
Header Contact: Brass with selective gold plating * Receptacle and Crimping Contact: Phosphor bronze 2 16 16.0 14.0 H10953-ND 2.28 43.75 140.00 | A3A-16PA-2SV(71) 
with selective gold plating : . ; if : 
20 20.0 18.0 H10954-ND 2.57 49.38 158.00 | A3A-20PA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 H10955-ND 3.12 60.00 192.00 | A3A-24PA-2SV(71) 
28 28.0 26.0 H10956-ND 3.22 62.44 199.80 | A3A-28PA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 H10957-ND 3.60 69.75 223.20 | A3A-32PA-2SV(71) 
44 44.0 42.0 H10958-ND 5.02 97.31 311.40 | A3A-44PA-2SV(71) 
50 50.0 48.0 H10959-ND 574 111.38 356.40 | A3A-SOPA-2SV(71) 
Without Boss - Gold Plating 
14 14.0 12.0 H1832-ND 1.86 33.69 110.25 | A3-14DA-2SV 
3 24 24.0 22.0 H1835-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV 
28 28.0 26.0 H1836-ND 2.89 55.63 178.00 | A3-28DA-2SV 
Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
a= 4 4.0 2.0 H10960-ND 95 1719 56.25 | A3-4DA-2SV(71) 
i 6 6.0 4.0 H10961-ND 1.10 19.94 65.25 | A3-6DA-2SV(71) 
ad 8 8.0 6.0 H10962-ND 1.29 23.38 76.50 | A3-8DA-2SV(71) 
10 10.0 8.0 H10963-ND 1.48 26.81 87.75 | A3-10DA-2SV(71) 
12 12.0 10.0 H10964-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-12DA-2SV(71) 
3 14 14.0 12.0 H10965-ND 1.82 33.00 108.00 | A3-14DA-2SV(71) 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 16 16.0 14.0 H10966-ND 1.69 32.50 104.00 | A3-16DA-2SV(71) 
Fig. | Contacts | A B Part No. 1 25 100_| Part No. 20 20.0 48.0 | H10967-ND 2.02 38.75 124.00 | A3-20DA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 H10968-ND 241 46.25 148.00 | A3-24DA-2SV(71) 
Low Profile - Gold Plating — RoHS Compliant 
28 28.0 26.0 H10969-ND 2.80 53.75 172.00 | A3-28DA-2SV(71) 
o Weel _ a, See eee 32 320 30.0 | H10970-ND 2.99 94 185.40 | A3-32DA-28V(71 
4 4.0 2.0 H1808-ND 65 11.69 38.25 | A3C-4P-2DSA i : mos : oe seDAee(e) 
6 6.0 4.0 H1809-ND 87 15.81 51.75 | A3C-6P-2DSA With Boss - Gold Plating 
8 8.0 6.0 | BISIOND) 1.06 19.25 63.00 | A8C-8P-2DSA 3 4 4.0 2.0 | H1838-ND 95 17.19 56.25 | A3A-4DA-28V 
10 10.0 8.0 H1811-ND 1.41 25.44 83.25 | A3C-10P-2DSA 
With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
12 12.0 10.0 H1812-ND 171 30.94 101.25 | A3C-12P-2DSA 
14 14.0 120 | H1813-ND 179 32.31 105.75 | A3C-14P-2DSA 4 49 20 goo $5 17-19 56.25 | ABA~4DA-28V(71) 
16 16.0 14.0 H1814-ND 1.89 36.25 116.00 | A3C-16P-2DSA 6 6.0 4.0 H10972-ND 1.10 19.94 65.25 | A3A-6DA-2SV(71) 
1 18 18.0 16.0 H1815-ND 1.92 36.88 118.00 | A3C-18P-2DSA 8 8.0 6.0 H10973-ND 1.29 23.38 76.50 | A3A-8DA-2SV(71) 
20 20.0 18.0 | _41816-ND 2.73 52.50 168.00 | A3C-20P-2DSA 10 10.0 8.0 | H10974-ND 148 26.81 ~—«287.75 | A3A-10DA-28V(71) 
22 eat pee AULD) aie BUG) “Aye Oth, pateeer:2 DSA 12 12.0 10.0 H10975-ND 1.63 29.56 96.75 | A3A-12DA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 H1818-ND 2.83 54.38 174.00 | A3C-24P-2DSA 
96 ne 940 EEN ea Eaoes!. “anion hac oePonen 3 14 14.0 12.0 H10976-ND 1.82 33.00 108.00 | A3A-14DA-2SV(71) 
98 28.0 26.0 H1820-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28P-2DSA 16 16.0 14.0 H10977-ND 1.69 32.50 104.00 | A3A-16DA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 H1821-ND 4.55 88.31 282.60 | A3C-32P-2DSA 20 20.0 18.0 H10978-ND 2.02 38.75 124.00 | A3A-20DA-2SV(71) 
44 44.0 42.0 H1822-ND 4.55 88.31 282.60 | A3C-44P-2DSA 24 24.0 22.0 H10979-ND 241 46.25 148.00 | A3A-24DA-2SV(71) 
48 48.0 46.0 | H1823-ND 4.55 88.31 282.60 | A3C-48P-2DSA 28 28.0 26.0 H10980-ND 2.80 53.75 172.00 | A3A-28DA-2SV(71) 
a0 aut an aie) Apa BE BL 520600) | Pecnlee Dah 32 32.0 30.0 H10981-ND 2.99 57.94 185.40 | A3A-32DA-2SV(71) 
Without Boss - Gold Plating 
2 16 16.0 14.0 H1787-ND 1.82 35.00 112.00 | A3-16PA-2SV No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant Fig:s|/ Contacts A 5 c RartiNo: i 25) LOOMS Fanti: 
Receptacle - Gold Plating 
4 4.0 2.0 H10934-ND 1.41 25.44 83.25 | A3-4PA-2SV(71) 
6 6.0 40 H10985-ND 1.60 28.88 94.50 | A3-6PA-28V(71) A 4.0 2.0 3.0 | H1849-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSA 
8 8.0 6.0 | H10936-ND 1.82 33.00 ~—-108.00 | A3-8PA-2SV(71) 40 20 1.27 | H1878-ND 68 12.38 40.50 | A3D-4DA-2DSE 
10 10.0 8.0 H10937-ND 1.66 31.88 102.00 | A3-10PA-2SV(71) 6 6.0 4.0 3.0 | H1850-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSA 
12 12.0 10.0 H10938-ND 1.89 36.25 116.00 | A3-12PA-2SV(71) ‘ 8.0 6.0 2.0 | H1864-ND 1.92 36.88 118.00 | ASC-8DA-2DSC 
14 14.0 12.0 H10939-ND 2.05 39.38 126.00 | A3-14PA-2SV(71) 8.0 6.0 1.27 | H1880-ND 1.03 18.56 60.75 | A3D-8DA-2DSE 
2 16 16.0 14.0 H10940-ND 2.28 43.75 140.00 | A3-16PA-2SV(71) 12 12.0 10.0 2.0 | H1866-ND an 40.63 130.00 | A3C-12DA-2DSC 
20 20.0 18.0 | H10941-ND 2.57 49.38 158.00 | A3-20PA-2SV(71) 4 14 14.0 120 3.0 | H1854-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-14DA-2DSA 
24 24.0 22.0 H10942-ND 3.12 60.00 192.00 | A3-24PA-2SV(71) 16.0 140 20 | H1868-ND 234 45.00 144.00 |A3C-16DA-2D8C 
r -28PA- 16 
28 26.0 26.0 IN B22) GRAN 190,00). (AR 2BRA SV (71) 160 14.0 1.27 | H1884-ND 1.82 33.00 108.00 | A3D-16DA-2DSE 
32 32.0 30.0 H10944-ND 3.60 69.75 223.20 | A3-32PA-2SV(71) 7 au. 46D 30 Wetrcenn Dad dea 450.00 [ASCH SDADDSK 
“4 shy on agente) 5.02 S731. SINAO) | ASSMPA OV) 18.0 160 1.27 | H1885-ND 1.85 35.63 114.00 | A3D-18DA-2DSE 
50 50.0 48.0 H10946-ND 574 111.38 356.40 | A3-SOPA-2SV(71) 
20 20.0 18.0 1.27 | H1886-ND 2.08 40.00 128.00 | A3D-20DA-2DSE 
With Boss - Gold Plating 
24 24.0 22.0 2.0 | H1871-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSC 
14 14.0 12.0 H1799-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-14PA-2SV 
2 28 28.0 26.0 2.0 | H1872-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28DA-2DSC 
32 32.0 30.0 H1804-ND 2.96 57.38 183.60 | A3A-32PA-2SV : 
(Continued) 
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A3 and A4 Series Crimp Connector 


2mm Pitch (Cont.) 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


A3E Series Crimp Connector 2mm Pitch 


Specifications: * Current Rating: 0.5A * Vol- 
tage Rating: 125VAC * Operating Temperature: 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose -55°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% 
Fig. | Contacts A B c Part No. 1 25 100 | Part No. ~ 80% Insulation Resistance: 1000MQ min. 
e 7 : at 250VDC » Withstanding Voltage: 300VAC/1 
32 | 320 30.0 «= 3.0 _ | _H1860-ND 3.15 60.63 194.00 | A3C-32DA-2DSA rilnute (no flashover ‘oritnculstion-breakclown) 
4 a 50.0 48.0 3.0 | H1861-ND 4.79 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSA oat Resistance oom menu ne i 
jaterial: * Insulator Pin neader: black polyamide, 
50.0 48.0 2.0 | H1874-ND 479 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSC UL94V-0 « Insulator Socket: black PBT, UL 94V-0 
Receptacle - Gold Plating — RoHS Compliant aa Meatsy Contact Brass it selective gold 
40 20 3.0 | H10891-ND 1.66 31.88 102.00 |A3C-4DA-2DSA(71) PEI Spence enact ery un cane 
4 4.0 2.0 2.0 | H10904-ND 1.66 31.88 102.00 | A3C-4DA-2DSC(71) No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
d and Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
40 20 1.27 | H10920-ND 72 13.06 42.75 | A3D-4DA-2DSE(71) Pin Header ~ Gold Plating 
60 40 3.0 | H10892-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-6DA-2DSA(71) 7 52.0 42.0 | H10932-ND@ 412 79.88 255.60 | A3E-44PA-2DSA(71) 
4 are 1 50 58.0 48.0 |H10933-NDe 5.22 101.25 324.00 | A3E-50PA-2DSA(71) 
6 60 40 2.0 | H10905-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-6DA-2DSC(71) 2 _ PoE icc Bot — 107 a1 aidan’ Maa S0PAODRA 
60 40 1.27 | Hto921-ND 87 15.81 51.75 | A3D-6DA-2DSE(71) ‘Socket 
44 49.0 42.0 ]H1891-ND 793 160.13 503.25 ] A3E-44D-2R 
8.0 6.0 3.0 | H10893-ND 2.02 38.75 124.00 | A3C-8DA-2DSA(71) 2 7 pe 430 (Ron O77 46.98. __4989%| AESODOR 
8 8.0 6.0 2.0 | Hi0906-ND 2.02 38.75 124.00 | A3C-8DA-2DSC(71) = Universal Guide Plate H9947-ND 7625.00 = —|A3E-GPA 
8.0 6.0 1.27 | _H10922-ND 1.06 19.25 63.00 | A3D-8DA-2DSE(71) @ RoHS Compliant 
10.0 80 3.0 | H10894-ND 218 41.88 134.00 | A3C-10DA-2DSA(71) 
10 |100 80 2.0 | H10907-ND 218 41.88 134.00 | A3C-10DA-2DSC(71 1 
“| | MDF7 Series Bottom 
10.0 80 1.27 | H10923-ND 1.22 22.00 —_—-72.00 | A3D-10DA-2DSE(71) 
120 10.0 3.0 | H10895-ND 221 42.50 136.00 | A3C-12DA-2DSA(71) Entry Connector 2.54mm Pitch 
42 |120 100 20 | H10908-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-12DA-2DSC(71) Features: 
12.0 10.0 1.27 | H10924-ND 141 25.44 83.25 | A3D-12DA-2DSE(71) fondo can be freely set * Components sides of two boards can be arranged on the same side without 
14.0 12.0 3.0 | H10896-ND 2.31 44.38 142.00 | A3C-14DA-2DSA(71) Applications: 
14 14.0 12.0 2.0 | H10909-ND 231 44.38 142.00 | A3C-14DA-2DSC(71) Pee a internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards 
pecifications: 
14.0 12.0 1.27 |BibeeoNo) 1.63 28.56 96.75 | A3D-14DA-2D8E(71) * Rated Current: 3A * Rated Voltage: AC250V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 1,000MQ 
16.0 14.0 3.0 | H10897-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-16DA-2DSA(71) or more * Contact Resistance: 30mQ or less * Insertion and withdrawals force: Minimum 0.4N (40gf), Maximum 4.4N 
16 | 160 14.0 20 | H10910-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-16DA-2DSC(71) oe 
4 16.0 14.0 1.27 | H10926-ND 1.75 31.63 103.50 | A3D-16DA-2DSE(71) * Receptacle: Insulation; Polyamide resin, black, UL 94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold or tin * Pin Header: 
18.0 16.0 3.0 | H10898-ND 254 48.75 156.00 | A3C-18DA-2DSA(71) Insulation; PBT resin, Main body — Black / Locator: Grey, UL 94V-0 
18 | 180 160 20 | H10911-ND 254 48.75 156.00 | A3C-18DA-2DSC(71) 
18.0 16.0 1.27 | H10927-ND 1.79 34.38 110.00 | A3D-18DA-2DSE(71) 
200 180 3.0 | H10899-ND 2.63 50.63 —_ 162.00 | A3C-20DA-2DSA(71) 
20 | 200 180 20 | H10912-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20DA-2DSC(71) 
200 180 1.27 | H10928-ND 2.02 38.75 124.00 | A3D-20DA-2DSE(71) 
24.0 22.0 3.0 | H10900-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-24DA-2DSA(71) 
24 «| 240 = ©220 «= .0_ |_-H10913-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-24DA-2DSC(71) 
24.0 22.0 1.27 | H10917-ND 2.80 53.75 _ 172.00 | A3C-24DA-2DSE(71) 
28.0 26.0 3.0 | H10901-ND 3.09 59.38 190.00 | A3C-28DA-2DSA(71) eat sen e — ™ 
i a i 0. Of imension (mm. igi-Key rice Eac! irose 
28 «| 280 ©. 26.0—=S 2.0: |_-H10914-ND 3.09 59.38 190.00 | A3C-28DA-2DSC(71) anderen! of ; peta 7 = aan | Gea 
See Tee ee 
320 30.0 3.0 | H10902-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSA(71) i 7 
jingle Row — Tin 
32 | 320 30.0 = 2.0 _ |_H10915-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSC(71) 7 Er jsa4 RSE 130 “05 oa | MBF/ETSD SANSA 
32.0 30.0 1.27 | H10918-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSE(71) 1 12 30.48 27.94 | H2557-ND 1.76 1.28 1.05 | MDF7-12S-2.54DSA 
44 | 440 42.01.27 | H10930-ND 3.16 61.31 196.20 | A3D-44DA-2DSE(71) 20 50.80 48.26 | H2565-ND 1.91 1.47 1.18 | MDF?7-208-2.54DSA 
44.0 42.0 1.0 | H1890-ND 3.05 59.06 —_ 189.00 | A3D-44DA-2DSG Single Row - Tin — RoHS Compliant 
50.0 48.0 3.0 | H10903-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSA(71) 3 on ye eee i ut = Oo peepee 
50 | 50.0 480 20 | H10916-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSC(71) : hd 15% eee _ ‘94 ie si erenes 
50.0 48.0 1.27 | H10919-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSE(71) 7 17.78 15.24 H10656-ND 1.37 99 81 MDF7- 7S-2.54DSA(55) 
62 62.0 60.0 1.27 | H10931-ND 4.79 92.81 297.00 | A3D-62DA-2DSE(71) 8 20.32 17.78 |_H10657-ND 1.44 1.05 -86 | _MDF7- 8S-2.54DSA(55) 
9 22.86 20.32 | H10658-ND 1.52 1.10 .90 | MDF7- 9S-2.54DSA(55) 
nas Dimensions (mm) | Digi-Ke Pan Fnrgso 10 25.40 22.86 | H10659-ND 171 1.24 1.02 | MDF7-10S-2.54DSA(55) 
an | ae 7 ae penne, ; ag Gant | Bat Na 11 | 27.94 25.40 | H10660-ND 179 1.30 1.08 | MDF7-118-2.54DSA(55) 
: Dual How Crimp Socket ASE Seri Hous Commisat 12 30.48 27.94 | H10661-ND 1.86 1.35 1.41 | MDF7-12S-2.54DSA(55) 
- “ - hs = < — pas = be = —_ = 13 33.02 30.48 | H10662-ND 1.86 1.35 1.41 | MDEF7-13S-2.54DSA(55) 
. a 40 ((foorentn oa oie oaieb (Mab oP 1] 14 35.56 33.02 | H10663-ND 1.63 1.25 1.00 | MDF7-14S-2.54DSA(55) 
; ae co lean sot, alehe Bch: AakGb oe 15 38.10 35.56 | H10664-ND 1.66 1.28 1.02 | MDF7-15S-2.54DSA(55) 
5 : ; : : : ibaatl 16 40.64 38.10 | H10665-ND 1.76 1.35 1.08 | MDF7-16S-2.54DSA(55) 
10 10.0 8.0 | H2004-ND 60 9.00 28.20 | A3B-10D-26 17 4318 40.64 | H10666-ND 1.79 1.38 1.10 | MDF7-17S-2.54DSA(55) 
5 12 12.0 10.0 _|H2005-ND 60 9.00 28.20 | A3B-12D-26 18 45.72 43.18 | H10667-ND 1.92 1.48 148 | MDF7-18S-2.54DSA(55) 
14 14.0 12.0 | H2006-ND 70 10.50 32.90 | A3B-14D-26 19 48.26 45.72 | H10668-ND 1.95 1.50 1.20 | MDF7-19S-2.54DSA(55) 
18 18.0 16.0 | H2007-ND 5710.31 33.75 | A3B-18D-20 20 50.80 48.26 | H10669-ND 1.98 1.53 1.22 | MDF7-20S-2.54DSA(55) 
20 20.0 18.0 —/H2008-ND 65 11.69 38.25 | A3B-20D-2¢ 21 53.34 50.80 | H10670-ND 244 1.63 1.30 | MDF7-21$-2.54DSA(55) 
24 24.0 22.0 — |H2009-ND 68 12.38 40.50 | A3B-24D-2¢ 22 55.88 53.34 | H10671-ND 218 1.68 1.34 | MDF7-22S-2.54DSA(55) 
28 28.0 26.0 |H2010-ND 76 13.75 45.00 | A3B-28D-2¢ 23 58.42 55.88 | H10672-ND 2.24 1.73 1.38 | MDF7-23S-2.54DSA(55) 
Single Row Crimp Socket - A4B Series — RoHS Compliant 24 60.96 58.42 | H10673-ND 2.31 1.78 1.42 | MDF7-24S-2.54DSA(55) 
2 4.0 20 H2011-ND 50 7.50 23.50 | A4B-2S-2C 25 63.50 60.96 H10674-ND 2.47 1.90 1.52 | MDF7-25S-2.54DSA(55) 
3 6.0 4.0 — |H2012-ND 50 7.50 23.50 | A4B-3S-26 Double Row — Gold 
2 8.0 60 ee 50° 7.50) 28.50 | A4B-45-26 2] 12 | 1524 1270 | H2571-ND 293 226 1.81 | MDF7-120-2.54DSA 
6 6 12.0 10.0 |H2015-ND 65 9.75 30.55 | A4B-6S-26 - 
8 160 14.0  |H2016-ND ‘8715.81 51.75 | A4B-85-2C Double: Row = Gold — RoHS Compliant 
10 200 48.0 | He017-ND 4.03 18.56 60.75 | AdB-10S-26 12 15.24 42.70 | H10675-ND 3.06 2.35 1.88 | MDF7-12D-2.54DSA(56) 
2 | 20 20 [GEE ay Se eee ie | 2082 1778 | MIOG7r-ND «331-257-208 | MOFT-160-254DSAE6) 
_ Comtacts'and.Crimp:Tools — Hols Compliant 20 | 2540 22.86 | H10678-ND 3.80 2.95 2.36 | MDF7-20D-2.54DSA(56) 
7__| Srimp Terminal for ASB-A4B Hosae NDS — — 9.08 | ASB-26308CC > | 22 | 27.94 25.40 | H10679-ND 3.89 3.02 2.42 |_MDF7-22D-2.54DSA(56) 
Crimp Tool for A3B-A4B H9998-ND 834.60 — — | ASB-TA2630HC 26 33.02 3048 | H10680-ND 4.50 3.49 2.79 | MDF7-26D-2.54DSA(56) 
8 | Polarizing Key for Socket Connectors | H2000-ND® 2.09/10 — 12.00 | A3-GPIN(A) 30 38.10 35.56 H10681-ND 5.05 3.92 3.14 | MDF7-30D-2.54DSA(56) 
— | Crimp Tool and Die Set for A3B H10875-ND 713.70 — — | A3B-TA2630HC/US 34 43.18 40.64 | H10682-ND 5.80 4.50 3.60 | MDF7-34D-2.54DSA(56) 
—_| Die Set for A3B H10876-ND 385.70  — — | A3B-TA2630HC/US-DS 40 50.80 48.26 | H10683-ND 6.67 518 4.14 | MDF7-40D-2.54DSA(56) 
@ RoHS Compliant 46 58.42 55.88 | H10684-ND 6.81 5.51 4.33 | MDF7-46D-2.54DSA(56) 
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2mm Receptacles 


Features: 

* Printed Circuit Board Mounted Receptacle * .079” (2mm) centers for real estate savings * Single and Dual 
Row Offerings * 15 microinches selective gold » Insulator, housing, material is glass filled thermoplastic, UL 
Rating 94V-0 * Color: Black * Contact material is phosphor bronze 


ww NORCOMP 2mm Headers 


ADIVISIOM OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


Features: * 15 microinches selective gold plating * Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94V-0 
¢ Color: Black * Contact material: Non-RoHS parts are phosphor bronze; RoHS parts are copper alloy 
* “Post plated” contacts; no bare edges. 


Single Row — Straight Header Single Row — Vertical Receptacle 


PS e 
eo iv 
2.794 1350 4 J poopeor” 


+l Loo 


Single Row — Right Angle Header Dual Row — Vertical Receptacle 
020 2.00 
Biomech arc ooo Baa 
| PINT T23.00 + .25 pogkeood 


pies. ree t.00 “76 et 


@.79%| 42.00 
5 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Manufacturer’s Full Length Headers To Purchase A Custom Positions Part No. 1 10 400 Part No. 
Available in Multiple Pin Versions Pin Header... 
Single Row Vertical — RoHS Compliant 
Dim. STEP 1 STEP 2/| STEP 3 09-1 
A Digi-Key Pricing NorComp Digi-Key Based PIA 2 2563S-02-ND 1.79 1.15 89 25630201RP2 
(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price | Adder 3 2563S-03-ND 1.90 1.26 97 25630301RP2 
Single Row Straight — 36 Pins 4 2563S-04-ND 2.07 1.35 1.06 25630401RP2 
70.0 | 2663S-36-ND 3.27 21.80 _177.67 | 26633601RP2 | |2663-xx-nD | 1.01 | .o6 5 alse) 224 1.50 1.18 25630501RP2 
Single Row Right Angle — 36 Pins 6 2563S-06-ND 2.37 1.61 1.25 25630601RP2 
70.0 | 2763R-36-ND 3.27 21.80 177.67 | 27633602RP2 2763R-XX-ND 98 | .06 z SSS 07 ND 286 nee 16 Zens070iRh2 
Dual Row Straight — 72 Pins 8 2563S-08-ND 2.70 1.83 1.48 25630801RP2 
9 2563S-09-ND 2.85 1.94 1.52 25630901RP2 
70.0 | 2664S-36-ND _ 38.76 etal 26647201RP2 2664S-XX-ND 1.90 | .11 10 2563S-10-ND 3.07 208 1.64 25631001RP2 
Dual Row, Right Angle'— 72:Pins 11 25638-11-ND 3.15 2.40 1.72 25631101RP2 
70.0 | 2764R-36-ND 7.08 52.36 432.99 | 27647202RP2 2764R-XX-ND 2.76 | 15 12 2563S-12-ND 3.33 2.22 1.81 25631201RP2 
14 2563S-14-ND 3.54 2.44 1.99 25631401RP2 
15 2563S-15-ND 3.74 2.58 2.11 25631501RP2 
How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 
Q. How dol order a 2663S header with 16 pins? oe a ae ot ake Seen 
A. — Call Digi-Key where you'll receive the price or determine 7 SU 5.41 3.96 3.28 25682801RP2 
the cost yourself. 36 25638-36-ND 6.08 4.45 3.63 25633601RP2 
Step1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired. Dual Row Vertical 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to 
chart). 18 2064S-09-ND 3.79 3.40 2.80 2064-18-01-P2 
Step 3. agri dl rte et ag desire (minus one) by “Pin Adder” of your selected Dual Row Vertical — RoHS Compliant 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 4 2564S-02-ND 1.89 1.22 94 25640401RP2 
2 ui 3 ND 6 2564S-03-ND 2.41 1.63 1.26 25640601RP2 
. . 8 2564S-04-ND 2.70 1.83 1.48 25640801RP2 
Base Part Number Number of Desired Pins Per Row 10 2564S-05-ND 3.07 2.08 1.64 25641001RP2 
OUR EXAMPLE YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 12 2564S-06-ND 3.33 2.22 1.81 25641201RP2 
Step 1. 2663S-16-ND Step 1. 14 2564S-07-ND 3.60 2.48 2.03 25641401RP2 
Step 2 1.01 Step 2 16 2564S-08-ND 3.94 2.72 2.22 25641601RP2 
Step 3 15x .06 = .90 Step 3 18 2564S-09-ND 4.32 2.98 2.43 25641801RP2 
: eee : 20 25648-10-ND 454 3.16 2.60 25642001RP2 
vient: Your Cost = $1.91 Slept. xOunggs = 22 25645-11-ND 487 3.40 279 25642201RP2 
NOTE: For Quantities of 10 or More, Call Digi-Key. a PE ey ed S67 _ socseag lhe 
30 2564S-15-ND 5.27 3.81 3.12 25643001RP2 
50 2564S-25-ND 5.41 3.96 3.23 25645001RP2 
72 2564S-36-ND 10.86 8.26 7.08 25647201RP2 
2 m m Sh u nts Single Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
Materials: 4 2863S-04-ND 1.16 73 54 28630406RP2 
* Housing Material: Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 94V-0 * Color: Black * Contact 6 2863S-06-ND 1.37 87 65 28630606RP2 
Material: High Performance Copper Alloy é Q 
8 2863S-08-ND 1.73 11 84 28630806RP2 
10 2863S-10-ND 1.89 1.22 94 28631006RP2 
12 2863S-12-ND 2.18 1.46 1.15 28631206RP2 
13 2863S-13-ND 2.50 1.70 1.31 28631306RP2 
15 2863S-15-ND 2.76 1.87 1.52 28631506RP2 
ow Profil hi “ apcclil Dual Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
ow Profile fanaar rote 
8 2864S-08-ND 1.62 1.04 79 28640806RP2 
Digi-Key Pricing NorComp 12 2864S-12-ND 1.94 1.29 99 28641206RP2 
Fig. | Finish | PartNo. 1 10 100 500 | part No. 16 2864S-16-ND 2.44 1.65 1.28 28641606RP2 
; Tin | LP1-006E-ND 804.76 33.15 144.50 | 810-002-LP1RO06 7 BEAD - 88 148 pleseeaa ae 
Gold* | LP1-001E-ND 98 5.98 43.70 __ 187.45 | 810-002-LP1R001 a4 28048-24-ND 3.15 2410 1.72 28642406RP2 
2 | Gold* | SP2-001E-ND 83 4.95 35.10 148.50 | 810-002-SP2L001 26 28085;20-ND 3.60 2.48 2.08 28642606RP2 
* 30u" gold plated 30 2864S-30-ND 3.97 2.74 2.24 28643006RP2 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: 

«A single or double row contact arrangement is available to both PCB to cable and adapter series with tin or gold plating 
* A tall header supporting the potting processing of the PCB (with resin filled) for waterproof measures is available 
Applications: Copy machine, printer, office equipment 

Specifications: 

¢ UL: E52653 and CSA: LR95109 » Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A « Voltage Rating: 
30VAC * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% ~ 80% » Insulation Resistance: 
500VDC, 1000MOQ minimum «* Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation 
breakdown) * Contact Resistance: 100mA, 30mQ maximum 

Material: 

«Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 * Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin plating, Header: Brass 
with gold or tin plating 


Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full type Mates to full type 


plugs only plugs only 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
VE CAL PIN HEADERS 
Single Row 
Tin Plating 
7 20 15 H3505-ND i) 7.28 22.80 | DF1B-7P-2.5DSA 
9 25 20 H3507-ND 60 8.93 27.97 | DF1B-9P-2.5DSA 
10 27.5 22.5 H3508-ND 67 10.05 31.49 | DF1B-10P-2.5DSA 
an] 30 25 H3509-ND 72 10.73 33.61 | DF1B-11P-2.5DSA 
1 13 35 30 H3511-ND 60 10.79 35.33 | DF1B-13P-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H3512-ND 63 11.34 37.13 | DF1B-14P-2.5DSA 
15 40 35 H3513-ND 78 14.09 46.13 | DF1B-15P-2.5DSA 
16 42.5 37.5 H3514-ND 81 14.64 47.93 | DF1B-16P-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H3515-ND 86 15.61 51.08 | DF1B-18P-2.5DSA 
20 52.2 47.5 H3516-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-20P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 U5 25 H10982-ND 35 4.19 12.50 | DF1BZ-2P-2.5DSA 
3 10 5 H10983-ND A3 5.11 15.25 | DF1BZ-3P-2.5DSA 
4 12.5 75 H10984-ND 48 5.78 17.25 | DF1BZ-4P-2.5DSA 
5 15 10 H10985-ND 55 6.62 19.75 | DF1BZ-5P-2.5DSA 
6 17.5 12.5 H10986-ND AT 7.05 22.09 | DF1BZ-6P-2.5DSA 
7 20 15 H10987-ND 51 7.58 23.74 | DF1BZ-7P-2.5DSA 
8 22.5 17.5 H10988-ND 55: 8.18 25.62 | DF1BZ-8P-2.5DSA 
9 25 20 H10989-ND 62 9.30 29.14 | DF1BZ-9P-2.5DSA 
1 10 27.5 22.5 H10990-ND 70 10.43 32.67 | DF1BZ-10P-2.5DSA 
abl 30 25 H10991-ND 15 11.18 35.02 | DF1BZ-11P-2.5DSA 
12 32.5 27.5 H10992-ND 59 10.73 35.10 | DF1BZ-12P-2.5DSA 
13 35 30 H10993-ND 62 11.21 36.68 | DF1BZ-13P-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H10994-ND 65 11.76 38.48 | DF1BZ-14P-2.5DSA 
15 40 35 H10995-ND 84 15.13 49.50 | DF1BZ-15P-2.5DSA 
16 42.5 37.5 H10996-ND 87 15.81 51.75 | DF1BZ-16P-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H10997-ND 1 16.50 54.00 | DF1BZ-18P-2.5DSA 
20 52.2 47.5 H10998-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-20P-2.5DSA 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 15 25 H3615-ND A 6.08 19.04 | DF1B-2P-2.5DSA(01) 
3 10 5 H3616-ND 54 8.10 25.38 | DF1B-3P-2.5DSA(01) 
4 12.5 75 H3617-ND 66 9.83 30.79 | DF1B-4P-2.5DSA(01) 
| 5 15 10 H3618-ND 60 10.86 35.55 | DF1B-5P-2.5DSA(01) 
6 17.5 12.5 H3619-ND 72 13.06 42.75 | DF1B-6P-2.5DSA(01) 
7 20 15 H3620-ND 84 15.13 49.50 | DF1B-7P-2.5DSA(01) 


DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 2.5mm Pitch 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. fl 25 100 | Part No. 

8 22.5 17.5 H3621-ND 9 16.50 54.00 | DF1B-8P-2.5DSA(01) 
9 25 20 H3622-ND 1.03 18.56 60.75 | DF1B-9P-2.5DSA(01) 
10 27.5 22.5 H3623-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-10P-2.5DSA(01) 
an 30 25 H3624-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-11P-2.5DSA(01) 

1 12 32.5 27.5 H3625-ND 1.33 24.06 78.75 | DF1B-12P-2.5DSA(01) 
13 35 30 H3626-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1B-13P-2.5DSA(01) 
14 37.5 32.5 H3627-ND 1.48 26.81 87.75 | DF1B-14P-2.5DSA(01) 
15 40 35 H3628-ND 1.71 30.94 101.25 | DF1B-15P-2.5DSA(01) 
16 42.5 37.5 H3629-ND 1.79 32.31 105.75 | DF1B-16P-2.5DSA(01) 
20 52.2 47.5 H3631-ND 1.85 35.63 114.00 | DF1B-20P-2.5DSA(01) 


Single Row Right Angle 


Tin Plating 


i 20 15 H3522-ND 60 8.93 27.97 | DF1B-7P-2.5DS 

2 10 275 22.5 H3525-ND 62 14.14 36.45 | DF1B-10P-2.5DS 
13 35 30 H3528-ND 71 12.79 41.85 | DF1B-13P-2.5DS 

Tin Plating — RoHS Compliant 

2 75 25 H10999-ND AG 5.44 16.25 | DF1BZ-2P-2.5DS 
3 10 5 H11000-ND 55 6.53 19.50 | DF1BZ-3P-2.5DS 
4 12.5 75 H11001-ND 43 6.38 19.98 | DF1BZ-4P-2.5DS 
5 15 10 H11002-ND 50 7.50 23.50 | DF1BZ-5P-2.5DS 
6 17.5 12.5 H11003-ND 58 8.63 27.03 | DF1BZ-6P-2.5DS 
7 20 15 H11004-ND 62 9.30 29.14 | DF1BZ-7P-2.5DS 
8 22.5 17.5 H11005-ND 66 9.83 30.79 | DF1BZ-8P-2.5DS 
9 25 20 H11006-ND 57 10.38 33.98 | DF1BZ-9P-2.5DS 

2 10 27.5 22.5 H11007-ND 64 11.55 37.80 | DF1BZ-10P-2.5DS 
1 30 25 H11008-ND 67 12.10 39.60 | DF1BZ-11P-2.5DS 
12 32.5 27.5 H11009-ND 70 12.72 41.63 | DF1BZ-12P-2.5DS 
13 35 30 H11010-ND 76 13.75 45.00 | DF1BZ-13P-2.5DS 
14 37.5 32.5 H11011-ND 80 14.44 47.25 | DF1BZ-14P-2.5DS 
15 40 35 H11012-ND 95 17.19 56.25 | DF1BZ-15P-2.5DS 
16 42.5 37.5 H11013-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16P-2.5DS 
18 47.5 42.5 H11014-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BZ-18P-2.5DS 
20 52.2 47.5 H11015-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1BZ-20P-2.5DS 

Gold Plating — RoHS Compliant 

2 75 25 H3632-ND 51 7.58 23.74 | DF1B-2P-2.5DS(01) 
3 10 5 H3633-ND 66 9.90 31.02 | DF1B-3P-2.5DS(01) 
4 12.5 15 H3634-ND 60 10.86 35.55 | DF1B-4P-2.5DS(01) 
5 15 10 H3635-ND 76 13.75 45.00 | DF1B-5P-2.5DS(01) 
6 175 12.5 H3636-ND 87 15.81 51.75 | DF1B-6P-2.5DS(01) 
7 20 15 H3637-ND 95 17.19 56.25 | DF1B-7P-2.5DS(01) 
8 22.5 17.5 H3638-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1B-8P-2.5DS(01) 

9 9 25 20 H3639-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-9P-2.5DS(01) 
10 275 22.5 H3640-ND 1.33 24.06 78.75 | DF1B-10P-2.5DS(01) 
1 30 25 H3641-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-11P-2.5DS(01) 
12 32.5 27.5 H3642-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1B-12P-2.5DS(01) 
13 35 30 H3643-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1B-13P-2.5DS(01) 
14 37.5 32.5 H3644-ND A758 31.63 103.50 | DF1B-14P-2.5DS(01) 
15 40 35 H3645-ND 1.72 33.13 106.00 | DF1B-15P-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 H11097-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16P-2.5DS(11) 
18 47.5 42.5 H3647-ND 1.95 37.50 120.00 | DF1B-18P-2.5DS(01) 
20 52.2 475 H3648-ND 215 41.25 132.00 | DF1B-20P-2.5DS(01) 


Single Row for Potting 


Tin Plating 


3 2 75 25 H3534-ND 89 16.09 52.65 | DF1BD-2P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 

2 75 25 H11016-ND 95 17.19 56.25 | DF1BD-2P-2.5DSA(05) 
3 10 5 H11017-ND 99 17.88 58.50 | DF1BD-3P-2.5DSA(05) 
4 12.5 75 H11018-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BD-4P-2.5DSA(05) 
5 15 10 H11019-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1BD-5P-2.5DSA(05) 

3 6 17.5 12.5 H11020-ND 1.18 21.31 69.75 | DF1BD-6P-2.5DSA(05) 
7 20 15 H11021-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1BD-7P-2.5DSA(05) 
8 22.5 17.5 H11022-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1BD-8P-2.5DSA(05) 
9 25 20 H11023-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BD-9P-2.5DSA(05) 
10 27.5 22.5 H11024-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1BD-10P-2.5DSA(05) 


Double Row 


Tin Plating 


4 75 25 H3560-ND A4 6.53 20.45 | DF1B-4DP-2.5DSA 
18 25 20 H3567-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-18DP-2.5DSA 
4 20 27.5 22.5 H3568-ND 1.01 18.29 59.85 | DF1B-20DP-2.5DSA 
36 47.5 42.5 H3575-ND 1.83 33.14 108.45 | DF1B-36DP-2.5DSA 
40 52.5 47.5 H3576-ND 1.65 31.81 101.80 | DF1B-40DP-2.5DSA 


(Continued) 
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DF1B Series Connectors for Discrete No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
weoseeiecmeco,.to. Wire Connection - 2.5mm Pitch (Cont.) EIS Contacte | Beas haltiNo! i as LOOM Harun: 
6 74 = H3687-ND 46 6.83 21.39 | DFIBA-GEP-2.5RC 
No.of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 7 19.6 = H3688-ND 9 7.35 23.03 | DF1BA-7EP-2.5RC 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 8 22.1 _ H3689-ND 52 7.73 24.21 | DF1BA-8EP-2.5RC 
- - 9 260 — H3690-ND 73 10.95 34.31 | DF1BA-9EP-2.5RC 
Tin Plating — RoHS Compliant 6 10 274 = H3691-ND 59 10.73 35.10 | DF1BA-10EP-2.5RC 
4 75 25 H11042-ND 46 6.83 21.39] DF1BZ-4DP-2.5DSA 11 26 — H3692-ND 61 11.07 36.23 | DF1BA-11EP-2.5RC 
6 10 5 H11043-ND 57 8.48 26.56 | DF1BZ-6DP-2.5DSA 12 32.1 _ H3693-ND. 66 11.89 38.93 | DF1BA-12EP-2.5RC 
8 12.5 75 H11044-ND 67 10.05 31.49 | DF1BZ-8DP-2.5DSA 13 34.6 = H3694-ND 67 1247 39.83 | DFIBA-13EP-2.5RC 
10 15 10 | H11045-ND 62 11.14 ~~ 36.45 | DF1BZ-100P-2.5DSA 18 39.6 — S68 ND) 8415.13 49.60 | DPIBAMIAEP-2.5RG 
12 175 12.5 | _H11046-ND 70 12.58 41.18 | DF1BZ-12DP-2.5DSA Single Row (full lock type) 
14 20 15 H11047-ND 80 14.44 47.25 | DF1BZ-14DP-2.5DSA 2 8.9 _ H3733-ND 33 3.94 11.75 | DFIB-2EP-2.5RC 
16 225 17.5 | H11048-ND 87 15.81 ‘51.75 | DF1BZ-16DP-2.5DSA 8 14006 eee 38 4.61 13.75 | DFIB-SEP-2.5R6 
18 25 20 H11049-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-18DP-2.5DSA 3 ie, perce Ny “ Babs 15-10 | DEIB AEE 2onG 
; d ; ; 5 164 — H3736-ND 48 5.78 17.25 | DF1B-5SEP-2.5RC 
4 20 275 22.5 | H11050-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BZ-20DP-2.5DSA 6 9 2 43737-ND 53 828 18.75 | DF1B-6EP-2 SRC 
22 30 25 H11051-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1BZ-22DP-2.5DSA 7 214 = H3738-ND AT 6.98 21.86 | DF1B-7EP-2.5RC 
24 325 27.5 | H11052-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1BZ-24DP-2.5DSA f 8 239 — H3739-ND 50 7.43 23.27 | DF1B-8EP-2.5RC 
26 35 30 H11053-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BZ-26DP-2.5DSA 9 64 0 — H3740-ND 53 7.88 24.68 | DF1B-9EP-2.5RC 
28 375 32.5 H11054-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1BZ-28DP-2.5DSA 10 28.9 = H3741-ND 56 8.33 26.09 | DF1B-10EP-2.5RC 
30 40 35 H11055-ND 1.63 29.56 96.75 | DF1BZ-30DP-2.5DSA u 314 H3742-ND 59 8.78 __27.50 | DF1B-11EP-2.5RC 
34 45 40_|_H11056-ND 1.79 32.31 105.75 | DF1BZ-34DP-2.5DSA i Se Ul Cie ie Bee eee | Peer one 
36 475 425 | H11057-ND 1.63 31.25 100.00 | DF1BZ-36DP-2.5DSA - —— - - - 
40 525 475 | _H11058-ND 1.72 3313 106.00 | DF1BZ-40DP-2.50SA Double Row (simple lock type) 
: : 4 86 = H3696-ND AT 7.05 22.09] DF1BA-4DEP-2.5RC 
Gold Plating — RoHS Compliant 6 114 _ H3697-ND 52 7.80 24.44 | DF1BA-GDEP-2.5RC 
4 75 25 H3666-ND 70 10.43 32.67 | DF1B-4DP-2.5DSA(01) 8 1360 — H3698-ND 55 8.18 25.62 | DF1BA-8DEP-2.5RC 
6 10 5 H3667-ND 68 12.31 40.28 | DF1B-6DP-2.5DSA(01) 10 16.1 _ H3699-ND 56 8.40 26.32 | DF1BA-10DEP-2.5RC 
8 125 7.5 | H3668-ND 84 15.13 49.50 | DF1B-8DP-2.5DSA(01) 12 18.6 _— _THSZ002N0 59 8.78 __27.50 | DEIBA+12DEP-2,5R0 
10 15 10 H3669-ND 99 17.88 58.50 | DF1B-10DP-2.5DSA(01) 14 at = H3701-ND 82 9.23 28.91) DFIBA-14DEP-2.5RC 
12 175 12.5 H3670-ND 114 20.63 67.50 | DF1B-12DP-2.5DSA(01) 16 23.6 _ HEC 64 9.60 30.08 | DFIBA-16DEP-2.5RC 
8 18 26.1 _ H3703-ND 66 9.83 30.79 | DF1BA-18DEP-2.5RC 
14 20. 15——«|_~H3671-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1B-14DP-2.5DSA(01) 20 286 © — | _H3704-ND ‘69 «10.35. -~—=—«32.43| DF1BA-20DEP-2.5RC 
16 225 17.5 | H3672-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-16DP-2.5DSA(01) 22 3141 = H3705-ND ‘30 14.44 47.25 | DF1BA-22DEP-2.5RC 
18 25 20 H3673-ND 1.60 28.88 94.50 | DF1B-18DP-2.5DSA(01) 24 336. — H3706-ND 84 15.13 49.50 | DF1BA-24DEP-2.5RC 
4 20 275 = 22.5 | H3674-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1B-20DP-2.5DSA(01) 26 36.1 - H3707-ND 84 1513 49.50 | DF1BA-26DEP-2.5RC 
22 30 25 H3675-ND 172 33.13 106.00 | DF1B-22DP-2.5DSA(01) 28 38.6 _ H3708-ND 87 15.81 51.75 | DF1BA-28DEP-2.5RC 
24 325 27.5 | H3676-ND 185 35.63 114.00 | DF1B-24DP-2.5DSA(01) - ‘ots er saben. Gree peEmapEpa eee 
26 35 30 H3677-ND 1.98 38.13 122.00 | DF1B-26DP-2.5DSA(01) : : : : : 
28 375 325 | H3678-ND 241 40.63 130.00 | DF1B-28DP-2.5DSA(01) Double Row (full lock typs) 
30 40 35 H3679-ND 2.31 44.38 142.00 | DF1B-30DP-2.5DSA(01) 10 17.2 a H3711-ND 84 15.13 49.50 | DF1B-10DEP-2.5RC 
34 45 40 _|_H3680-ND 254 48.75 156.00 | DF1B-34DP-2.5DSA(01) 12 17 0 ee 8415.13" 49.50 | DFIB-12DEP-2.5R6 
14 222 — H3713-ND 87 15.81 51.75 | DF1B-14DEP-2.5RC 
36 475 42.5 | H3681-ND 2.76 53.13 170.00 | DF1B-36DP-2.5DSA(01) 16 “7 CO H3714-ND ‘91 4650 5400 | DF1B-16DEP-2 5RC 
40 62.5 47.5 H3682-ND 2.93 56.25 180.00 | DF1B-40DP-2.5DSA(01) 18 97.2 = H3715-ND 99 17.88 58.50 | DF1B-18DEP-2.5RC 
; : 9 22 3220 H3717-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1B-22DEP-2.5RC 
Tin Plating 24 47 00¢~«C H3718-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1B-24DEP-2.5RC 
8 125 75 H3545-ND 74 11410 34.78 | DF1B-8DP-2.5DS 26 720 — H3719-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-26DEP-2.5RC 
14 20 15 H3548-ND 86 15.47 50.63 | DF1B-14DP-2.5DS 28 39.7 = H3720-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-28DEP-2.5RC 
5 20 275 = 225 H3551-ND 147 21.24 69.53 | DF1B-20DP-2.5DS ae = ee in on bees a er eae 
22 30 25 H3552-ND 1.32 23.86 78.08 | DF1B-22DP-2.5DS ; a Hl : ; ; -32DEP-2. 
40 525 47.5 | _H9559-ND 192 37.00 __118.40| pF1B-400P-2.508 St Le ee 2654i19 Pas 18.75 | DEB ADER ORG 
(order contacts separately) 
4 75 25 H11025-ND 52 7.80 24.44] DF1BZ-4DP-2.5DS ‘ 
6 10 5 H11026-ND 66 9.83 30.79 | DF1BZ-6DP-2.5DS Single Row 
8 125 75 H11027-ND 59 10.59 34.65 | DF1BZ-8DP-2.5DS 2 5 25 H3781-ND 23 2.44 8.88 | DF1B-28-2.5R 
10 15 to | H11028-ND 72 13.06 42.75 | DF1BZ-10DP-2.5DS 3 75 5 ent) a 268 188 DEIR SS-20F, 
4 10 75 H3783-ND 25 2.73 7.70 | DF1B-4S-2.5R 
12 175 12.5 | H11029-ND 84 15.13 49.50 | DF1BZ-12DP-2.5DS 5 125 10 H3784-ND 08 3.02 853 | DF1B-5S-2 SR 
14 20 15 H11030-ND 91 16.50 54.00 | DF1BZ-14DP-2.5DS 6 15 12.5 H3785-ND 35 3.80 10.73 | DF1B-6S-2.5R 
16 225 17.5 | H11031-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16DP-2.5DS 7 175 15 H3786-ND 29 3.43 10.25 | DFIB-7S-2.5R 
18 25 20 H11032-ND 1.14 20.63 «67.50 | DF1BZ-18DP-2.5DS 8 20 175 | H3787-ND 30 3.60 10.75 | DF1B-8S-2.5R 
5 20 275 22.5 | H11033-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1BZ-20DP-2.5DS 9 22.5 20 H3788-ND 36 4.27 12.75 | DF1B-9S-2.5R 
22 30 25 H11034-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BZ-22DP-2.5DS 10 10 25 22.5 H3789-ND 37 4.44 13.25 | DF1B-10S-2.5R 
24 325. 275 | H11035-ND 148 26.81 87.75 | DF1BZ-24DP-2.5DS i 27.5 25 [ESTO = 02 19:50) DEIBAS-2 98 
26 35 30 H11036-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1BZ-26DP-2.5DS ie 0 275 ea oH pode 74 00 (DEB es aan 
13 32.5 30 H3792-ND A 4.86 14.50 | DF1B-13S-2.5R 
28 375 32.5 | H11037-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1BZ-28DP-2.5DS 14 35 325 | H3793-ND 43 B11 1525 | DF1B-148-2. 5R 
30 40 35 H11038-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1BZ-30DP-2.5DS 15 37.5 35 H3794-ND 53 6.37 19.00 | DF1B-15S-2.5R 
34 45 40 H11039-ND 1.79 34.38 110.00 | DF1BZ-34DP-2.5DS 16 40 37.5 | _H3795-ND 55 6.53 19.50 | DF1B-16S-2.5R 
36 475 42.5 | H11040-ND 1.92 36.88 118.00 | DF1BZ-36DP-2.5DS 18 45 42.5 | H3796-ND 57 6.87 20.50 | DF1B-18S-2.5R 
40 525 47.5 H11041-ND 2.02 38.75 124.00 | DF1BZ-40DP-2.5DS 20 50 47.5 H3797-ND 43 6.38 19.98 | DF1B-20S-2.5R 
Gold Plating — RoHS Compliant Single Row In-Line (full lock type) 
4 75. 25 | H3649-ND 6511.76 38.48 | DF1B-4DP-2.5D5(01) ; So 3 Bee - aes 
6 10 5 F3650:ND A 16.50 54.00 | DF1B-6DP-2.5DS(01) 4 11.5 7.5 | H3800-ND 45 5.36 16.00 | DF1B-4ES-2.5RC 
8 12.5 75 H3651-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-8DP-2.5DS(01) 5 14 10 H3801-ND AQ 5.86 17.50 | DF1B-5ES-2.5RC 
10 15 10 H3652-ND 141 25.44 83.25 | DF1B-10DP-2.5DS(01) 6 16.5 12.5 | H3802-ND 53 6.37___19.00 | DF1B-6ES-2.5RC 
12 175 12.5 | _H3653-ND 1.63 29.56 _96.75 | DF1B-12DP-2.5DS(01) 14 7 19 15 H3803-ND 48 7.20 22.56 | DF1B-7ES-2.5RC 
14 20 15 H3654-ND 1.82 33.00 108.00 | DF1B-14DP-2.5DS(01) 8 21.5 17.5 H3804-ND 5 7.65 23.97 | DF1B-8ES-2.5RC 
16 225 17.5 | H3655-ND 1.76 33.75 108.00 | DF1B-16DP-2.5DS(01) 9 24 20 H3805-ND 54 8.10 25.38 | DF1B-9ES-2.5RC 
18 25 20 «| ~H3656-ND 1.98 38.13 122.00 | DF1B-18DP-2.5D8(01) i ar oe H3806-ND 57 8.48 26.56 | DFIB-10ES-2.5R6 
5 H3807-ND 60 9.00 28.20 | DF1B-11ES-2.5RC 
5 20 275 22.5 | H3657-ND 2.21 42.50 136.00 | DF1B-20DP-2.5DS(01) 2 ais 75 eH a gi45'-—= 0 eTIlIDEIBHOES DERG 
22 30 25 H13658-ND 2.44 46.88 150.00 | DF1B-22DP-2.5DS(01) 13 34 30 H3809-ND 66 9.90 31.02 | DF1B-1368-2 SRC 
24 325 27.5 | H3659-ND 2.63 50.63 162.00 | DF1B-24DP-2.5DS(01) Double Row 
26 35 30 H3660-ND 2.83 54.38 174.00 | DF1B-26DP-2.5DS(01) 7 75 35 TEENS) 39 Goo 200 DEANS ERC 
28 375 32.5 | H3661-ND 3.02 58.13 186.00 | DF1B-28DP-2.5DS(01) 6 10 5 H3811-ND "3 519 1550 | DF1B-6DS-2 SRC 
30 40 35 H3662-ND 2.96 57.38 183.60 | DF1B-30DP-2.5DS(01) 8 12.5 75 H3812-ND AB 5.70 17.00 | DF1B-8DS-2.5RC 
34 45 40 H13663-ND 3.31 64.13 205.20 | DF1B-34DP-2.5DS(01) 10 15 10 H3813-ND ‘Sf 6.11 18.25 | DF1B-10DS-2.5RC 
36 475 42.5 | H3664-ND 3.63 70.31 225.00 | DF1B-36DP-2.5DS(01) 12 17.5 12.5 | _H3814-ND 55 6.62____19.75 | DF1B-12DS-2.5RC 
40 52.5 47.5 H3665-ND 3.83 74.25 237.60 | DF1B-40DP-2.5DS(01) 14 20 15 H3815-ND A2 6.30 19.74 | DF1B-14DS-2.5RC 
16 225 17.5 | H3816-ND 45 6.75 21.15 | DF1B-16DS-2.5RC 
(order contacts separately) 20 27.5 22.5 H3818-ND 52 7.73 24.21 | DF1B-20DS-2.5RC 
‘Single Row (simple lock type) 22 30 25 H3819-ND 54 8.10 25.38 | DF1B-22DS-2.5RC 
24 325 27.5 | H3820-ND 58 8.70 27.26 | DF1B-24DS-2.5RC 
2 mA = H3683-ND 39 4.61 13.75 | DFIBA-2EP-2.5RC 26 35 30 H3821-ND 61 9.15 28.67 | DF1B-26DS-2.5RC 
6 3 9.6 a H3684-ND 43 5.11 15.25 | DF1BA-3EP-2.5RC 28 375 32.5 | H3822-ND 65 9.68 30.32 | DF1B-28DS-2.5RC 
4 124 a H3685-ND 48 5.70 17.00 | DF1BA-4EP-2.5RC 30 40 35 H3823-ND 68 10.13 31.73 | DF1B-30DS-2.5RC 
5 146 — H3686-ND 4A 6.53 20.45 | DF1BA-SEP-2.5RC (Continued) 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO, LTD. 


DF1B Series Connectors for Discrete 
Wire Connection - 2.5mm Pitch (Cont.) 


Contacts — RoHS Compliant 
Tin Plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 

Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
34 45 40 H3824-ND 70 10.50 32.90 | DF1B-34DS-2.5RC 

12 36 47.5 42.5 H3825-ND 59 10.73 35.10 | DF1B-36DS-2.5RC 
40 52.5 47.5 H3826-ND 62 11.14 36.45 | DF1B-40DS-2.5RC 

Double Row - In-Line (full lock type) 

10 15 10 H3754-ND 87 15.81 51.75 | DF1B-10DES-2.5RC 
12 17.5 12.5 H3755-ND a: 16.50 54.00 | DF1B-12DES-2.5RC 
14 20 15 H3756-ND 95 17.19 56.25 | DF1B-14DES-2.5RC 
16 22.5 17.5 H3757-ND 99 17.88 58.50 | DF1B-16DES-2.5RC 
18 25 20 H3758-ND. 1.06 19.25 63.00 | DF1B-18DES-2.5RC 
20 27.5 22.5 H3759-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1B-20DES-2.5RC 

13 22 30 25 H3760-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-22DES-2.5RC 
24 32.5 27.5 H3761-ND 1.18 21.31 69.75 | DF1B-24DES-2.5RC 
26 35 30 H3762-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1B-26DES-2.5RC 
28 37.5 32.5 H3763-ND. 1.33 24.06 78.75 | DF1B-28DES-2.5RC 
30 40 35 H3764-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1B-30DES-2.5RC 
32 42.5 37.5 H3765-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1B-32DES-2.5RC 
34 45 40 H3766-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-34DES-2.5RC 

Crimping Contacts 
Loose Piece Cut Tapex T&Rt 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
AWG | Part No. il 25 100 | Part No. 1,000 3,000 10,000 | Part No. 


Tin Plating 


20-22 | H3827-ND .23 2.44 6.88 | DF1B-2022PC 43.50  40.60/M| 27.00/M| DF1B-2022PCF 

24-28 |H3831-ND  .26 2.75 6.82 | DF1B-2428PC 39.00  36.40/M| 23.00/M| DF1B-2428PCF 

30 |H3847-ND 293.00 _7.44 | DF1B-30PC 42.00 39.20/M|_24.00/M| DF1B-30PCF 
Gold Plating 

20-22 | H3829-ND 43 5.11 15.25 | DF1B-2022PCB 91.00  87.75/M| 65.00/M| DF1B-2022PCFB 

24-28 | H3833-ND 60 9.00 28.20 | DF1-PD2428SCB 167.40 164.92/M) 90.00/M| DF1-PD2428SCFB 

30 |H3849-ND 46 5.53 16.50 | DF1B-30PCB 98.00 94.50/M| 70.00/M| DF1B-30PCFB 


20-22 | H3828-ND 23 2.38 5.89 | DF1B-2022SC 36.80 — 33.35/M| 20.00/M| DF1B-2022SCF 

24-28 | H3832-ND  .23 2.38 5.89 | DF1B-2428SC 36.80  33.35/M| 19.00/M| DF1B-2428SCF 

30_|H3848-ND 232.38 5.89 | DF1B-30SC 36.80 33.35/M|_19.00/M| DF1B-30SCF 
Gold Plating 

20-22 | H3830-ND 32 3.85 11.50 | DF1B-2022SCA 70.00  67.50/M| 49.00/M| DF1B-2022SCFA 

24-28 | H3834-ND  .28 3.35 10.00 | DF1B-2428SCA 46.50  43.40/M| 39.00/M| DF1B-2428SCFA 

30 |H3850-ND  .28 3.35 10.00 | DF1B-30SCA 61.60  59.40/M| 39.00/M| DF1B-30SCFA 


ID Contacts 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. 


t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 


Loose Piece 
Digi-Key Pricing 
AWG | Part No. 1 25 


Hirose 


100 | Part No. 


Cut Tapex 
Pricing 


1,000 3,000 


5,000 


Plug Contacts — RoHS Compliant 


Tin Plating 


T&Rt 
Pricing 
10,000 


Hirose 
Part No. 


Socket 


24 |H3835-ND  .23. 2.54 = 7.15) DF1B-24PR 45.00 42.00/M 39.00/M}| 28.00/M| DF1B-24PRF 

26 |H3839-ND  .23 2.54 7.15) DF1B-26PR 45.00 42.00/M 39.00/M| 28.00/M| DF1B-26PRF 

28 |H3843-ND 23 2.54 7.15| DF1B-28PR 45.00 42.00/M__39.00/M| 28.00/M| DF1B-28PRF 
Gold Plating 

24 |H3837-ND .29 3.43 10.25) DF1B-24PRB 60.20 58.05/M 54.83/M —|DF1B-24PRFB 

26 |H3841CT-ND — — -|— 60.20 58.05/M 54.83/M —|DF1B-26PRFB 

28 |H3845-ND 35 3.80 10.73] DF1B-28PRB 60.20 58.05/M 54.83/M}| 45.00/M| DF1B-28PRFB 


Contacts 


Tin Plating — RoHS Compliant 


24 |H3836-ND 19 2.00 4.96] DF1B-R24 20.80 18.85/M 17.55/M| 17.00/M| DF1B-R24F 
26 |H3840-ND 19 2.00 4.96] DF1B-R26 32.00 29.00/M 27.00/M| 17.00/M| DF1B-R26F 
28 |H3844-ND_ 19 2.00 4.96 DF1B-R28 32.00 29.00/M__27.00/M|_17.00/M|DF1B-R28F 
Gold Plating 
24 |H3838CT-ND — — -|— 81.20 78.30/M 73.95/M —|DF1B-R24FA 
26 |H3842-ND 38 4.52 13.50) DF1B-R26A 81.20 78.30/M 73.95/M —|DF1B-R26FA 
28 |H3846-ND_ 38 4.52 13.50| DF1B-R28A 81.20 78.30/M__73.95/M —|DF1B-R28FA 
Gold Plating — RoHS Compliant 
24 |H11098-ND .40 4.77 14.25) DF1B-R24A(06)} 85.40 82.35/M 77.78/M) 60.00/M|DF1B-R24FA(06) 
26 |H11099-ND .40 4.77 14.25) DF1B-R26A(06)} 85.40 82.35/M 77.78/M) 60.00/M|DF1B-R26FA(06) 
28 |H11100-ND .40 4.77 14.25] DF1B-R28A(06)} 85.40 82.35/M_77.78/M| 60.00/M|DF1B-R28FA(06) 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. 


t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 


Tools 
Digi-Key Pricing Hirose 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Manual ID Tools 
24-28AWG, Plug H9934-ND 1036.10 - — | DF1B-T2428HPR 
24-28AWG, Socket... H9933-ND 821.60 - —_| DF1B-T2428HR 
Manual Crimping Tools 
20-22AWG, Plug .. H9935-ND 821.60 - — | DF1B-TA2022PHC 
24-28AWG, Plug .. H9937-ND 834.60 - — | DF1B-TA2428PHC 
30AWG, Plug H9939-ND 834.60 - —_| DF1B-TA30PHC 
20-22AWG, Socket H9936-ND 821.60 - — | DF1B-TA2022SHC 
24-28AWG, Socket... . | H9938-ND 834.60 - — | DF1B-TA2428SHC 
30AWG, Socket................0000. H9940-ND 834.60 - —_| DF1B-TA30SHC 
Extraction Tools 
ID Socket... H9930-ND 3.02 58.50 187.20 | DF-C-PO(A) 
ID/Crimp Pin . H9932-ND 11.80 - —_| DF-C-PO(C) 


DF1E Series Connectors 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wire Connection 


Features: 


* The inner lock system adopts a full lock mechanism. This mechanism prevents disengagement to occur due to an 
unexpected external shock * The double lock is activated for the use method to give a stress to the cable, to increase 
crimping contact fixation force, and to prevent the semi-insertion of the crimping contact * Equipped with the mechanism 
to completely prevent reverse insertion and insertion between dissimilar contacts 


Applications: 


Electronic equipment ° Office machines « Industrial equipment * Consumer equipment 


Specifications: 


© UL: E52653 * Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A * Voltage Rating: 30VAC * Operating 
Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ 
minimum » Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) » Contact 
Resistance: Measured at 20mV maximum and 1mA, 30m maximum 


Material: 
« Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 (header insulator: beige and retainer insulator: black) * Contacts: Crimping: 
Phosphor copper with tin plating * Header: Brass with solder plating 


Dimensions 
No. of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. 
Pin Headers (Tin Plating) 
Vertical 

2 75 25 - H3591-ND 38 4.52 13.50 | DF1EC-2P-2.5DSA 
4 12.5 75 - H3593-ND 52 6.20 18.50 | DF1EC-4P-2.5DSA 

1 5 15.0 10.0 - H3594-ND A2 6.30 19.74 | DF1EC-5P-2.5DSA 
6 7:5 «(125 — | H3595-ND 55 8.18 25.62 | DF1EC-6P-2.5DSA 
7 20.0 15.0 = H3596-ND 60 9.00 28.20 | DF1EC-7P-2.5DSA 
9 25.0 20.0 =- H3598-ND Wal 10.65 33.37 | DF1EC-9P-2.5DSA 

Vertical — RoHS Compliant 

2 75 25 — | H11073-ND 80 14.44 47.25 | DF1EC-2P-2.5DSA(05) 
3 10.0 5.0 - H11074-ND a 16.50 54.00 | DF1EC-3P-2.5DSA(05) 
4 12.5 75 - H11075-ND 99 17.88 58.50 | DF1EC-4P-2.5DSA(05) 
5 15.0 10.0 — | H11076-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1EC-5P-2.5DSA(05) 
6 17.5 12.5 —__|_H11077-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1EC-6P-2.5DSA(05) 
7 20.0 15.0 - H11078-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1EC-7P-2.5DSA(05) 

{ 8 22:6. TAR - H11079-ND 1.48 26.81 87.75 | DF1EC-8P-2.5DSA(05) 
9 25.0 20.0 — | H11080-ND 1.52 27.50 90.00 | DF1EC-9P-2.5DSA(05) 
10 275 = 22.5 - H11081-ND 1.60 28.88 94.50 | DF1EC-10P-2.5DSA(05) 
a} 30.0 25.0 _ H11082-ND 1.82 33.00 108.00 | DF1EC-11P-2.5DSA(05) 
12 325 27.5 - H11083-ND 1.82 33.00 108.00 | DF1EC-12P-2.5DSA(05) 
13 35.0 30.0 — | H11084-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1EC-13P-2.5DSA(05) 
14 375 = 32.5 — | H11085-ND 1.69 32.50 104.00 | DF1EC-14P-2.5DSA(05) 
15 40.0 35.0 = H11086-ND 1.72 33.13 106.00 | DF1EC-15P-2.5DSA(05) 

Right Angle 

2 15 25 - H3577-ND A3 5.19 15.50 | DF1E-2P-2.5DS 
4 12.5 75 =- H3579-ND At 6.15 19.27 | DF1E-4P-2.5DS 

9 6 AA5:. 12:5 =- H3581-ND 60 8.93 27.97 | DF1E-6P-2.5DS 
10 228-2015 =- H3585-ND 66 11.96 39.15 | DF1E-10P-2.5DS 
12 325 27.5 — | H3587-ND 86 15.47 50.63 | DF1E-12P-2.5DS 
14 37.5 32.5 — | H3589-ND 93 16.84 55.13 | DF1E-14P-2.5DS 

Right Angle — RoHS Compliant 

2 75 25 — | H11059-ND 62 14.14 36.45 | DF1E-2P-2.5DS(05) 
3 10.0 5.0 — | H11060-ND 72 13.06 42.75 | DF1E-3P-2.5DS(05) 
4 12.5 75 - H11061-ND 16 13.75 45.00 | DF1E-4P-2.5DS(05) 
5 15.0 10.0 - H11062-ND 84 15.13 49.50 | DF1E-5P-2.5DS(05) 
6 17.5 12.5 - H11063-ND 99 17.88 58.50 | DF1E-6P-2.5DS(05) 
7 20.0 15.0 — | H11064-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1E-7P-2.5DS(05) 

2 8 225 17.5 — | H11065-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1E-8P-2.5DS(05) 
9 25.0 20.0 - H11066-ND 1.18 21.31 69.75 | DF1E-9P-2.5DS(05) 
10 275 22.5 - H11067-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1E-10P-2.5DS(05) 
1 30.0 25.0 —__|_H11068-ND 1.48 26.81 87.75 | DF1E-11P-2.5DS(05) 
12 325 275 - H11069-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1E-12P-2.5DS(05) 
13 35.0 30.0 - H11070-ND 99 17.88 58.50 | DF1E-13P-2.5DS(05) 
14 375 = 32.5 - H11071-ND 1.67 30.25 99.00 ) DF1E-14P-2.5DS(05) 
15 40.0 35.0 - H11072-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1E-15P-2.5DS(05) 

Vertical for Potting 

2 75 25 7.8 | H3605-ND A2 6.23 19.51 | DF1EG-2P-2.5DSA 

3 3 10.0 5.0 7.8 | H3606-ND 48 7.20 22.56 | DF1EG-3P-2.5DSA 
7 20.0 15.0 8.0 | H3610-ND 74 11.10 34.78 | DF1EG-7P-2.5DSA 
10 2E8. - 2255 8.0 | H3613-ND 13 13.27 43.43 | DFIEG-10P-2.5DSA 

Vertical for Potting — RoHS Compliant 

3 2 75 25 7.8 | H11087-ND 13 10.88 34.08 | DF1EG-2P-2.5DSA(05) 

3 10.0 5.0 7.8 | H11088-ND 68 12.31 40.28 | DF1EG-3P-2.5DSA(05) 


(Continued) 
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DF1E Series Connectors - 2.5mm Pitch for Full 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


Lock and Discrete Wire Connection (Cont.) 


DF7 Series Connectors 
3.96mm Pitch Miniature Connectors for Secondary 


Dimensions Power Supplies (UL, c-UL and TUV Approved Items) 
No. of (mm) Digi-Key Pricing Hirose i . : . : Wiente - : - : 
Fig. | Contacts A B c Part No. 1 25 100 | Part No. Features: * Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these connectors. This 
prevents release due to external shock. * Usable at maximum current capacity. A maximum current carrying capacity of 10A 
4 12.5 75 78 H11089-ND 84 15.13 49.50 | DF1EG-4P-2.5DSA(05) is permitted when 16AWG wire is used. 
15.0 10.0 8.0 | H11090-ND 1.03 18.56 60.75 | DFIEG-5P-2.5DSA(05) Applications: » Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and consumer 
6 17.6 12.5 8.0 H11091-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1EG-6P-2.5DSA(05) equipment. 
3 7 20.0 15.0 80 | H11092-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1EG-7P-2.5DSA(05) Specifications: * Rated Current: 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A * Rated Voltage: C-UL; AC600V 
8 22.5 17.5 8.0 H11093-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1EG-8P-2.5DSA(05) TUV; 7.92mm pitch - AC600V, 3.96mm pitch - AC300V « File No. C-UL: E52653 TUV: R9750437 » Contact Resistance: 
9 25.0 20.0 8.0 H11094-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1EG-9P-2.5DSA(05) 10ma or less (initial) * Insulation Resistance: 1,000MQ or greater » Single Unit Insertion and Withdrawal Life: 0.3 N 
10 | 27.5 225 8.0 | HI1095-ND 1.75 31.63 103.50 | DFIEG-10P-2.5DSA(05) |_| Minimum, 4.5 N maximum * Insertion/ Withdrawal Life: 20m0 or less 
1 30.0 25.0 8.0 | H11096-ND 1.63 31.25 100.00 | DF1EG-11P-2.5DSA(05) Materials: * Headers: Insulation, polyimide (glass strengthened product), natural (beige), UL94V-0 » Contacts: copper 
ine Ph RoHS C. liant alloy with tin or gold plating » In-Line Plugs: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 « Retainers: Insulation, 
ne gS To: omplan polyimide resin, black, UL94V-0 * Crimp Terminals: Contacts, copper alloy with tin or gold plating 
2 8.0 25 _ H3724-ND oY: 10.31 33.75 | DF1EA-2EP-2.5C 
3 10.5 5.0 _ H3725-ND 61 11.00 36.00 | DF1EA-3EP-2.5C Fig. 2 
4 13.0 75 _ H3726-ND 65 11.83 38.70 | DF1EA-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 - H3727-ND 72 13.06 42.75 | DF1EA-5EP-2.5C 
4 6 18.0 12.5 = H3728-ND 76 13.75 45.00 | DF1EA-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 _ H3729-ND 84 15.13 49.50 | DF1EA-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 _ H3730-ND 87 15.81 51.75 | DF1EA-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 _ H3731-ND 91 16.50 54.00 | DF1EA-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 _ H3732-ND 95 17.19 56.25 | DF1EA-10EP-2.5C 
Panel Mount Lock Type 
2 80 25 15.0 | H3745-ND 5710.31 33.75 | DFIE-2EP-2.50 a STE a =e 7 
3 105 50 17.5 | H3746-ND 6 11.00 36.00 | DF1E-3EP-2.5C felt umensions)\mm ey reing yess 
4 | 130 75 200 | H3747-ND 65 11.83 38.70 | DF1E-4EP-2.5¢ Tig Contacts a E ff nat 
5 15.5 10.0 22.5 | H3748-ND 72 13.06 42.75 | DF1E-5EP-2.5C 7 - 5 
5 | 6 | 180 125 25.0 | H3749-ND 76 13.75 45.00 | DF1E-GEP-2.5¢ i Ba) 
- 4 7 . : = = 1 1 _ - - H3472-ND 52 6.20 18.50 | DF7-1P-3.96DSA 
7 20.5 15.0 27.5 | H3750-ND 84 15.13 49.50 | DF1E-7EP-2.5C Vertical — Tin Plating — RoHS Compliant 
oe ih ee eee ei ao ae a eee. 7].6 [2624 1980 — | H10831-ND 129 23.38 76.50 | DF?-6P-3.96DSA(25) 
a0 a. 2 : : ae ; ; + pas OFA =o OEP es f Vertical — Tin Plating; without Guide Posts 
sw Less Be TS | DE EEE tT] 2 [1040 396 — | H9463-ND 406.00 18.80 | DF7C-2P-3.96DSA 
2 8.0 25 5.4 | H3767-ND 29 3.43 10.25 | DF1E-28-2.5C F 6 |2624 1980 — | H458-ND 1.71 30.94 101.25 | DF7-6P-3.96DSA(01) 
3 10.5 5.0 79 H3768-ND 32 3.77 11.25 | DF1E-3S-2.5C 7 30.20 23.76 - H3459-ND 1.84 33.21 108.68 | DF7-7P-3.96DSA(01) 
4 13.0 75 10.4 | H3769-ND 235 4.19 12.50 | DF1E-4S-2.5C Right Angle — Tin Plating 
5 15.5 10.0 12.9 | H3770-ND 38 4.52 13.50 | DF1E-5S-2.5C 7 23.76 30.20 28.20 | H2685-ND 85 15.33 50.18 | DF7-7P-3.96DS 
6 18.0 12.5 15.4 | H3771-ND 55 6.62 19.75 | DF1E-6S-2.5C 2 at 7.92 14.36 12.36 | H2689-ND 66 9.90 31.02 | DF7-2P-7.92DS 
7 205 15.0 17.9 | H3772-ND 43 6.38 19.98 | DF1E-7S-2.5C Right Angle — Tin Plating — RoHS Compliant 
é 8 23.0 17.5 20.4 | H3773-ND 45 6.75 21.15 | DF1E-8S-2.5C 2 3.96 10.40 8.40 H10856-ND 65 9.75 30.55 | DF7-2P-3.96DS(25) 
A 255 200 22.9 Inet 19 736: 2809'| DFIESS:25C 2} 4 | 11.88 1832 16.32 | H10858-ND 165 11.69 38.25 | DF7-4P-3.96DS(25) 
8 27.72 34.16 32.16 | H10862-ND 1.22 22.00 72.00 | DF7-8P-3.96DS(25) 
10 28.0 22.5 25.4 | H3775-ND 51 7.65 23.97 | DF1E-10S-2.5C Right Angle — Gold Plating 
11 | 30.5 25.0 _27.9_(MEISHOxn) TQ) 10.48 82:67 | DFIE“115:2:56 5 1584 2228 20.28 | H3448-ND 185 3348 100.58] DF7-SP-3.96DS(01) 
12 33.0 275 30.4 | H8777-ND 7010.50 32.90 | DFIE-128-2.50 2] 7 | 2376 30.20 28.20 | H3450-ND 1.82 34.94 111.80 | DF7-7P-3.96DS(01) 
13 35.5 30.0 32.9 | H3778-ND 73 10.95 34.31 | DF1E-13S-2.5C 8 27.72 34.16 32.16 | H3451-ND 2.06 39.56 126.60 | DF7-8P-3.96DS(01) 
4 38.0 825 35.4 Ie 7OSNB 58 10.52 34.43) DFIE-148-2.56 t DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
15 40.5 35.0 37.9 | H3780-ND 60 10.79 35.33 | DF1E-15S-2.5C 
Crimp Terminals 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. ae ral Tape 
a = A igi-Key ricing irose 
Description | Part No. 400 500 4,000 Patt No. 
2 8.0 25 H3855-ND. 53 6.37 19.00 | DF1E-2RS/P-2.5 Male — Tin Plating — RoHS Compliant 
3 10.5 5.0 H3856-ND AL 6.15 19.27 | DF1E-3RS/P-2.5 20-22 H2734CT-ND 70.50 37.80 58.80 DF7-2022PCF 
4 13.0 75: H3857-ND A3 6.38 19.98 | DF1E-4RS/P-2.5 ~ = ~ ——— 
5 155 10.0 | H9858-ND 46 6.90 21.62 | DFIE-SRS/P-2.5 (a EE Male = Sete Rating = Reus Compliant. soc 
7 6 18.0 12.5 H3859-ND. -50 7.50 23.50 | DF1E-6RS/P-2.5 % e : ; 
7 205 150 H3860-ND 52 7.80 24.44 | DFIE-7RS/P-2.5 20-22 H3477CT-ND 21.15 76.50 121.50 DF7-2022PCFA 
: 0S Sort Pa o1y eee Pee eho ee Manual Crimper for DF7 Series 16-18AWG cea 1482.00/1 HT104/DF7-1618 
9 25.5 20.0 H3862-ND 57 8.55 26.79 | DF1E-9RS/P-2.5 Palla pL Sat CL i : 
10 28.0 005 H3863-ND ‘60 9.00 28.20 | DF1E-10RS/P-2.5 Manual Crimper for DF7 Series 20-22AWG H9987-ND 1482.00/1 HT104/DF7-2022 
Contacts 
Power Supply Connectors — 
Loose Piece Cut Tape* T&Rt . 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose PX Series 
ANGE aruNG: ul 2 - OOH Fart: 1,000 - 3,000 10,000 Balt No: Features: * Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC maximum and 10A/contact (60A/6 
Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant contacts) of rated current. » Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed to prevent reverse 
90-22]H3851-ND .26 2.83 7.98 | DF1E-2022PC 49.50 46.20/M | 22.00/M | DF1E-2022PCF insertion and mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent misalignment of plugs in 
24-28 | H3853-ND 29 3.12 8.80 | DF1E-2428PC 54.00 50.40/M | 22.00/M | DF1E-2428PCF parallel applications. * Reliable contact structure; three point contact, gold plated contacts (standard) with high-level 
30 | H3854-ND “94 263 7.43 DF1E-30PC _ jos a DF1E-30PCF as ap ean a eatin ate ital re ane 
ae = = = pecifications: * Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Voltage: * Current: * Contact Resistance: 10m 
Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant maximum measured at 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ minimum measured at DC 500V 
20-22 | H3852-ND 30 3.22 9.08 | DF1E-2022SC 55.50 — 51.80/M | 22.00/M | DF1E-2022SCF Material: * Contacts: Copper alloy, gold plating * Insulator: PBT resin (UL94V-0) » Metal Fixture: Copper alloy, solder 
20-22 | H3828-ND .23 2.38 5.89 | DF1B-2022SC 36.80 33.35/M | 20.00/M | DF1B-2022SCF plating 
24-28 | H3832-ND .23 2.38 5.89 | DF1B-2428SC 36.80 33.35/M | 19.00/M | DF1B-2428SCF 
30 |H3848-ND  .23 2.38 5.89 | DF1B-30SC 36.80 33.35/M | 19.00/M | DF1B-30SCF Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug Fig. 3 - Plug Holder Cover 
* For Cut Tape part number, change -ND to CT-ND. 
t For Tape and Reel part number, change -ND to TR-ND. 29.6 
Tools i 
15.9 
Digi-Key Price Hirose Lb 
Description Part No. Each Part No. 166 
Manual Crimping Tool Note: Two plugs are needed 
20-22AWG, Pin. H9942-ND 1103.70 HT102-DF1BE-2022P foreach receptacle: Note: Cover holds two plugs: 
24-28AWG, Pin. H9943-ND 1103.70 HT102/DF1BE-2028P 
30AWG, Pin H9944-ND 1164.80 HT102/DF1BE-30P A No. of Digi-Key Price Each Hirose 
20-22AWG, DF1E Socket ... H9941-ND 1063.40 HT102/DF1E-20228 Fig. eres eee - * x PEI ADAWPI a 
20-22AWG, DF1B Socket... H9936-ND 821.60 DF1B-TA2022SHC 1 76- 5. a ; i gl 
24-28AWG, Socket .. H9938-ND 834.60 DF1B-TA2428SHC ue aa seal ou std ee 
30AWG, Socket H9940-ND = 834.60 DF1B-TA30SHC. 2 6 H10072-ND 247 206 171 PX50-AF6S 
Extraction:soot 3 6 H10074-ND 247 2.06 171 PX-6WS-CV 
Crimp Pin and Socket................... H9996-ND 3.02 DF-C-P0(B) — | Female Terminal, 16-18AWG | H11377-ND 59 49 39 PX50-SC-131 (50) 
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DF5 Series Connectors 
5mm Pitch Miniature Connectors for Secondary Power Supplies 


Features: * Capable of potting 9mm maximum ¢ Outer lock system employs full lock mechanism 

Applications: * Business machines, industrial equipment, consumer appliances (hot water supply, washing machines, 
refrigerator), etc. 
Specifications: * Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ minimum « Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 
1500VAC (no flashover or insulation breakdown) » Contact Resistance: Measured at 100mA, 30m0 maximum 

Materials: * Crimping Socket Insulator: Polyamide, white, UL 94V-0 * Crimping Contact for Socket Contact: Phosphor 
bronze, tin plating * Pin Header Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 » Pin Header Contact: Brass, tin leading 


DF22 Series Connectors 
7.92mm Pitch Connectors for 
High-Current Internal Power Supplies 


Features: * 20A maximum current capacity. The connector can carry a 
maximum current of 20A with 12AWG wire. 
fully shrouded latch mechanism is resistant to accidental unlatching from 


shock and vibration. 


Applications: Consumer-electronics and power supplies for electronic devices, 


business machines, and industrial machinery 
Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C » Contact Resistance: 5mQ or less (initial) * Insulation 
Resistance: 1,000MQ or more 
Material: * Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 * Female Crimp Contact: Terminal, high 
conductivity copper alloy, tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass reinforced), natural (beige), 
UL94V-0 * Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 


Hts 
z 


* Secure latch mechanism: the 


Rated Current 
No. of 
Con. |12AWG |14AWG |16AWG 
2 20A 18A 15A 
3 20A 18A 15A 
4 18A 15A 13A 
5 18A 15A 13A 


No. of No.of | AWG | AWG | AWG : 
Rows Contacts | #18 | #20 | #22 Operating Temperature -35°C ~ 85°C 
Single Row | 2~ 10 8A 6A 5A Range 
4 8A 6A 5A Operating Moisture 
Current 6 BA 6A 5A e Ranie 20% ~ 80% 
Rating 8 7A 6A 5A 
Double Row 10 7A 6A 5A 
12 7A 6A 4A Storage Temperature -10°C ~ 60°C 
14 7A 5A 4A Range Style A — Standard Type 
Ta 16 7A 5A 4A Storage Humidity 40% ~ 70% ey 
ag 500VAC Range 
Rating a A a 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose Ede 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Row Socket — RoHS Compliant 
2 5.0 105 | H1900-ND 42 5.03 15.00 | DF5A-2S-5C No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
3 10.0 155 | H1901-ND 45 675 21.15 | DF5A-38-5C Fig. | Contacts | _A B C Part No. 1 25 100_| Part No. 
4 | 150 205 | Hi902ND $0750 2850 | DFBA-AS-5C 
5 20.0 25.5 | H1903-ND 50 750 23.50 | DF5A-5S-5C Right Angle 
1 6 25.0 30.5 _| H1904-ND 55 8.25 25.85 | DF5A-6S-56 TAT 3 2772 22.92 15.84 | H2777-ND 9717.60 57.60 | DF22-3P-7.92DS 
q 30.0 35.5 | H1905-ND 70 10.50 32.90 | DF5A-7S-5C il 3 27.72 22.92 15.84 | H1616-ND 04 18.77 61.43 | DF22R-3P-7.92DS 
8 35.0 40.5 | H1906-ND 57 10.31 33.75 | DF5A-8S-5C 5 43.56 38.76 _31.68 _| H1622-ND 1.49 26.88 _ 87.98 | DF22R-5P-7.92DS 
9 40.0 45.5 | H1907-ND 57 10.31 33.75 | DF5A-9S-5C TC 5 43.56 38.76 31.68 | H1610-ND 7.49 26.88 87.98 | DF22L-5P-7.92DS 
10 45.0 50.5__| H1908-ND _61 11.00 __-36.00_ | DF5A-10S-5¢ Right Angle — RoHS Compliant 
Single Row Pin Header 2 79.80 1500 7.92 | H10702-ND 90 16.36 59.55 | DF22-2P-7.92DS(05) 
4 15.0 22.5 | H1911-ND 75 11.18 35.02 | DF5A-4P-5DSA wl} 3 27.72 22.92 15.84 | H10703-ND 1.28 23.24 76.05 | DF22-3P-7.92DS(05) 
2 5 20.0 27.5 | H1912-ND 85 12.75 39.95 | DF5A-5P-5DSA 4 35.64 30.84 23.76 | H10704-ND 1.55 27.98 91.58 | DF22-4P-7.92DS(05) 
10 45.0 52.5 | H1917-ND 99 17.88 58.50 | DF5A-10P-5DSA 5 43.56 38.76 31.68 | H10705-ND 1.85 33.55 109.80 | DF22-5P-7.92DS(05) 
Single Row Pin Header — RoHS Compliant 2 79.80 15.00 7.92 | H10706-ND 7.09 19.80 64.80] DF22R-2P-7.92DS(05) 
2 50 425 | H10281-ND 50 7.50 23.50 | DFSA-2P-5DSA(05) wl 3 27.72 22.92 15.84 | H10707-ND 1.34 24.27 79.43 | DF22R-3P-7.92DS(05) 
3 10.0 175 | H10282-ND 70 10.50 32.90 | DFSA-3P-5DSA(05) 4 35.64 30.84 23.76 | H10708-ND 1.61 29.15 95.40 | DF22R-4P-7.92DS(05) 
4 15.0 225 | H10283-ND 61 11.00 36.00 | DF5A-4P-5DSA(05) 5 43.56 38.76 __31.68_|_H10709-ND 1.90 34.38 112.50 | DF22R-5P-7.92DS(05) 
5 20.0 27.5 | H10284-ND 72 13.06 42.75 | DF5A-5P-5DSA(05) 2 79.80 15.00 7.92 | H10/10-ND T.09 19.80 64.80 DF22L-2P-7.92DS(05) 
2 6 25.0 32.5 | H10285-ND 84 15.13 49.50 | DF5A-6P-5DSA(05) icl 3 27.72 22.92 15.84 | H10711-ND 1.34 24.27 79.43 | DF22L-3P-7.92DS(05) 
7 30.0 37.5 | H10286-ND 7.031856 60.75 | DF5A-7P-5DSA(05) 4 35.64 30.84 © 23.76 | H10712-ND 1.61 29.15 95.40 | DF22L-4P-7.92DS(05) 
8 35.0 42.5 | H10287-ND 114 2063 ~—«67.50 | DF5A-8P-5DSA(05) 5 43.56 38.76 31.68 | H10713-ND 1.90 34.38 112.50 | DF22L-5P-7.92DS(05) 
9 40.0 47.5 | H10288-ND 1.29 2338 76.50 | DF5A-9P-5DSA(05) Vertical 
10 45.0 52.5 | H10289-ND 1.372475 _ 81.00 | DF5A-10P-5DSA(05) 2A [5 40.98 31.68 —_[F2783-ND T.30____25.23 82.58 | DF22-5P-7.92DSA 
Double Row Socket — RoHS Compliant q 33.06 23.76 — | A1620-ND 1.27 22.89 74.93 DF22R-4P-7.92DSA 
4 50 10.5 H1918-ND 40 6.00 18.80 | DF5A-4DS-5C 28 5 40.98 31.68 = Ne Os z Le 26.95 88.20 | DF22R-5P-7.92DSA 
6 10.0 155 | H1919-ND 45 675 21.15 | DF5A-6DS-5C ertical — Ro ompliant 
8 15.0 20.5 | H1920-ND 65 975 30.55 | DF5A-8DS-5C 2 1722 7.92 =~] AT0714-ND 7.06 19.11 62.55] DF22-2P-7.92DSA(05) 
3 10 20.0 25.5 | H1921-ND 70 10.50 32.90 | DF5SA-10DS-5C 3 25.14 15.84 — | H10715-ND 1.52 27.43 89.78 | DF22-3P-7.92DSA(05) 
12 25.0 30.5 | H1922-ND. 76 13.75 _45.00 | DF5A-120S-5C 2a) 4 33.06 23.76 — | H10716-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22-4P-7.92DSA(05) 
14 30.0 35.5 | H1923-ND 80 14.44 (47.25 | DF5SA-14DS-5C 5 40.98 31.68 —__|_H10717-ND 1.88 34.10 _ 111.60 | DF22-5P-7.92DSA(05) 
16 35.0 40.5 _|_H1924-ND. 8715.81 51.75 | DF5A-16DS-5C 2 17.22 7.92 —~_ | A10778-ND 7.08 19.53 63.90 | DF22R-2P-7.92DSA(05) 
Double Row Pin Header op | 3 25.14 15.84 — | H10719-ND 1.40 25.30 82.80 | DF22R-3P-7.92DSA(05) 
zi SDP 4 33.06 23.76 — | H10720-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22R-4P-7.92DSA(05) 
4 ‘ 10 is Hise NG #1 io 36.00 Te 5 40.98 31.68 —__|_H10721-ND 1.88 34.10 _ 111.60 | DF22R-5P-7.92DSA(05) 
Double Row Pin Header — RoHS Compliant 2 17.22 7.92 —~ | H10722-ND 7.10 19.94 65.25 | DF22L-2P-7.92DSA(05) 
; = 12.5  MRTOSSCHIT i169 38.95 | DFSA-ADP-SDSA(OS) ol 3 25.14 15.84 — | H10723-ND 1.40 25.30 82.80 | DF22L-3P-7.92DSA(05) 
4 33.06 23.76 — | H10724-ND 1.64 2963 96.98 ) 
6 10.0 175 | H10291-ND 84 15.13 49.50 | DF5A-6DP-5DSA(05) 5 4098 3168 H10725-ND 88 «3410-11160 ) 
8 15.0 225 | H10292-ND 114 2063 ~—«67.50 | DF5A-8DP-5DSA(05) , ; ‘HS Compliant - 
4 10 20.0 27.5 | H10293-ND 133 24.06 —- 78.75 | DF5A-10DP-5DSA(05) 
12 25.0 32.5 | H10294-ND 171 30.94 101.25 | DF5A-12DP-5DSA(05) 2 15.50 7.92 — | He784-ND 435.11 15.25 | DF22-28-7.926(28) 
14 30.0 37.5 | H10295-ND 1.63 31.25 100.00 | DF5A-14DP-SDSA(05) aa | 3 | 2342 15.84 — | *H2785-ND 7511.25 35.25) DF22-38-7.920(28) 
16 35.0 42.5 | H10296-ND 1.79 34.38 110.00 | DF5A-16DP-5DSA(05) 4 31.34 23.76 — | H2786-ND 57 8.48 — 26.56 | DF22-4S-7.920(28) 
5 39.26 31.68 —__|_H2787-ND 66 9.83 __ 30.79 | DF22-5S-7.92C(28) 
pies 2 5.50 7.92 —~_AT615-ND 455.36 16.00 | DF22R-2S-7.92C(28) 
Socket Crimping Contacts (18-22AwG) 3 23.42 15.84 — | H1618-ND 54 8.10 25.38 | DF22R-3S-7.920(28) 
3B] 4 31.34 23.76 — | H1621-ND 66 983 30.79 | DF22R-4S-7.92C(28) 
Loose Piece Cut Tape* T&Rt 5 39.26 31.68 —__|_H1624-ND 57 10.31 33.75 | DF22R-5S-7.92C(28) 
ini ici i ici ici i 2 15.50 7.92 —~A1603-ND ‘536.37 19.00 | DF22L-2S-7.920(28) 
we au He ; cae Pa Ho ma en ony He ac} 3 | 2342 1584 — | H1606-no ‘54 = 810-2538 | DF22L-38-7 920(28) 
y : E : Z 4 31.34 23.76 — | H1609-ND 67 10.05 31.49 | DF22L-4S-7.92C(28) 
Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant 5 39.26 31.68 -_ H1612-ND 58 10.45 34.20 | DF22L-5S-7.920(28) 
UL1007 | H1932-ND 30 3.22 9.08 | DF5-1822SC(51) - — -|-— F 
UL1015]H1933-ND 30 3.22 9.08 | DF5A-1822SC(51) | 7.15 24.70 | 34.00/M| DF5A-1822SCF(51) Contacts and Crimp Tools 
* igi- ai Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | Hirose 
earn cee am use| ave | Pot an [or Prt 
F : ane : UL1430 [14-16 | H2788CT-ND@ — 253 7.36 12.65/ 2,500] 64.00/M | DF22-1416SCF 
Crimp Tools UL1015 | 14-16 | H2789CT-ND@ — 204 6.82 11.75) 2,000) 63.00/M | DF22A-1416SCF 
UL1015 | 10-12 | HR1173CT-ND@ — 3.00 10.01 _17.25/ 2,000] 93.00/M | DF22A-1012SCF 
Digi-Key Price Hirose Tools 
ne UL1430 | 14-16 | HR1168-ND 1279.20 HT104/DF22-1416 
Description BartiNo! Each RariNo! UL1015 | 14-16 | HR1169-ND 1279.20 HT104/DF22A-1416 
Crimp Tool UL1007 18-22AWG H9918-ND 1171.30 DF5-1822/CR-HT UL1015 | 10-12 | HR1167-ND 1251.90 HT103/DF22A-1012 
Crimp Tool UL1015 18-22AWG H9919-ND 1171.30 DF5A-1822/CR-HT RoHS Compliant — * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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CONTACT SPECIFICATIONS: « Rated Current: DF3: 24AWG: 


Safety Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109 


DF3, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 


3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: 1A H -101 _ —ND 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: AC250V_ WIRE SPECIFICATIONS: « Stranded tinned copper conductor ss s, —— 
+ Insulation Resistance: 1000 MO or more * Contact Resistance: * Color coded PVC insulation * Flammability: Passes UL VW-1 | tL —_____ 
30 mQ or less * Insertion / Withdrawals Force: Minimum 0.3 N flame test * Wire is ordered per EIA-359-A color specifications WIRE GAGE 
(30gf), Maximum 4.4 N (450gf) * Material (crimp terminal for — which allows for some variation in shade » Operating Temper- Hirose SIZE 
socket): Phosphor bronze with tin or gold plating ature: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) Cable 7=16AWG 
- - Assmbly 9=18AWG 
Fig. 1 Fig. 2 0=20AWG 
Socket to Socket Socket Single End [Sones FINISH 2=22 AWG 
T=Tin 4=24AWG 
2 = DFS Series G =Gold 6=26AWG 
3 = DF11 Series 8=28AWG 
4=DF13 Series LENGTH OF WIRE 1=30 AWG 
6 = DF22 Series FOR THE JUMPER 
02 = 2 Inches 
; =a 03 = 3 Inches COLOR OF WIRE 
Pin to Pin Pin to Socket Pin Single End CONTACTEND | O4a4 Inches A = Orange 
A= Male/Pin 05 =5 Inches B = Black 
B = Female/Socket 06 = 6 Inches G = Green 
X = Single Ended 08 = 8 Inches L=Blue 
as 10 = 10 Inches N= Brown 
12 = 12 Inches R= Red 
S = Gray 
V = Violet 
Available upon request Available upon request Available upon request ove 
= Yellow 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W=White Y= Yellow 
Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length |Digi-Ke' Price Each Length |Digi-Ke Price Each 
ig igi-Key 9) igi-Key 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTACTS 2  |H2BXT-10102-18-ND 57 42 37 28 AWG WIRE — RoHS Compliant 
24 AWG WIRE 3 |H2BXT-10103-L18-ND 58 43 37 2 |H2BBG-10102-118-ND 72 53 .46 
2 |H2BBT-10102-C/4-ND@ .63 47  .40 2 4 |H2BXT-10104-[18-ND 59 44.38 3  |H2BBG-10103-18-ND 73 54 47 
3 H2BBT-10103-L14-ND@ .64 48 «At (Socket 5 H2BXT-10105-[J8-ND 60 44 38 1 4 H2BBG-10104-[_8-ND 74 55 47 
1 4  |H2BBT-10104-[4-ND@ 65 48 42 Single 6  |H2BXT-10106-L18-ND 61 45 39 (Socketto} 5  [H2BBG-10105-18-ND) .75 55 48 
(Socketto) 5  |H2BBT-10105-L4-ND@ 66 49.42 End) 8  |H2BXT-10108-L18-ND 63 47 40 Socket) 6 |H2BBG-10106-L18-ND .76 56 48 
Socket) 6  |H2BBT-10106-C4-ND@ 67 50 .43 10 |H2BXT-10110-L18-ND 65 48 41 8 H2BBG-10108-L]8-ND  .78 =.57_— «50 
8  |H2BBT-10108-Ll4-ND@ .69 51. .44 12 |H2BXT-10112-18-ND 67 49 43 10 = |H2BBG-10110-L18-ND 80.5951 
12 |H2BBG-10112-18-ND 82 60 52 
10 H2BBT-10110-L/4-ND@ .71 52 45 DF3- 15p GOLD PLATED CONTACTS 
12 |H2BBT-10112-C4-ND@ 73 54 46 2 |e eae 61 6 45 38 
24 AWG:WIBE 3 |H2BXG-10103-L18-ND 62 46 40 
2  |H2BXT-10102-(14-ND@ 57 42.36 > ESHGNSIGNEINOS yo ca as : : : 
3 OReRIMOMErtne) so 49 37 eae a . = i 2 4 |H2BXG-10104-118-ND 63 47 .40 
2 2 [Ree co aa ae een rene 2 - “ (Socket 5  |H2BXG-10105-L18-ND 64 48 41 
(Socket 5  |H2BXT-10105-(14-ND@ 60 44 38 1 5 eRe eee te es 46 Single 8 ean 65 648 42 
A -H4- : : : End 8  |H2BXG-10108-L18-ND 67 50 43 
Single 6 |H2BXT-10106-C14-ND 61 45 39 ADOEKELIO ; es as nd) 
ia : : : 10 |H2BXG-10110-018-ND 69 51 44 
End) 8  |H2BXT-10108-L14-ND@ .63 46 40 Socket) co 
8 H2BBG-10108-]4-ND® .78 57 50 12 H2BXG-10112-(,18-ND 71 53 .45 
10  |H2BXT-10110-4-ND@® 65 48 41 csc Ce 
12 |H2BXT-10112-L14-ND@ 66 49 42 2 enters ee ‘gi eo ey DF11 - TIN PLATED CONTACTS 
26 AWG WIRE z cai : ; 24 AWG WIRE — RoHS Compliant 
, ===. 2  |H2BXG-10102(4-ND@ 61 45 39 2 |HSBBT4010204-ND 64.47.41 
y ; : 3  |H2BXG-10103-4-ND@ 62 46 40 3 |H@BBT-10103-C4-ND 65 48 41 
3 |H2BBT-10103-LI6-ND@ 65 48 41 7 cs a7 a0 : : : 
: “4-1 ‘ ; ‘ 4  |H3BBT-101044-ND 66 49 .42 
1 4 |H2BBT-10104-(16-ND@ 66 48 42 1 
(Socket 5  |H2BXG-10105-4-ND@ 64 47 41 5  |H3BBT-10105-C4-ND 67 49.43 
Sackett 5 |H2BBT-10105-Ll6é-ND®@ 67 49 43 ; (Socket to ; ; ; 
(Socket to Single 6 |H2BXG-10106-4-ND@ 65 48 42 Socket) 6 |HSBBT-10106-C4-ND 68 50 .43 
6  |H2BBT-10106-LI6-ND@ 68 50 43 
Socket) End) 8  |H2BXG-10108-4-ND@ 67 50 43 8  |H3BBT-10108-C4-ND 70 51 44 
8  |H2BBT-10108-LI6-ND@ .70 51 45 
10 H2BXG-10110-]4-ND® 69 51 44 10 H83BBT-10110-(4-ND 71 53 46 
10 |H2BBT-10110-O16-ND® 72 53 46 
© 12 H2BXG-10112-[J4-ND® .71 52 45 12 H83BBT-10112-(4-ND 73 54 47 
12 |H2BBT-10112-D16-ND® 74 55 47 
a h 2  |H3BXT-10102(4-ND 57 42 37 
2  |H2BXT-10102-16-ND@ 57 42 37 AC ANG MIRE — Fons Compllant Mh scmcun 
- 14-1 5 j 37 
3 |H2BXT-10103-LI6-ND@ 58 43 37 2 = |H2BBG-10102L16-ND 72 53.46 ? 7. ee use 
2 4 |H2BXT-10104-(16-ND@ 59 44 38 3 |H2BBG-10103-6-ND 735447 re PO rece taannny = yi ‘ag 
OCKeT i | | af 2 r 
(Socket 5  |H2BXT-10105-Lle-ND@ 60 45 39 1 4 |BEBEG IOS RENDE 74 86.85 (AT Sica ¢  OEOENOM ci as 30 
ingle - -14- a F ‘ 
Single 6  |H2BXT-10106-LI6-ND@® 61 45 .39 (Socketto| 5  |H@BBG-10105EIG-ND | 75 56 .48 
End) 8 |H3BXT-10108-L4-ND 63 47. 40 
End) 8  |H2BXT-10108-Ll6-ND@ .63 47 41 Socket) 6 |H2BBG-10106-LI6é-ND 76 56 49 
10 |H3BXT-10110-04-ND 65 48 41 
10 |H2BXT-10110-16-ND 65 48 42 8 |H2BBG-10108-J6-ND .78 58 .50 
12 |H3BXT-10112-04-ND 67 49 43 
12 |H2BXT-10112-L16-ND@ 67 50 43 10 |H2BBG-10110-L16-ND 80 5951 26 Awa WIRE 
28 AWG WIRE — RoHS Compliant 12 |H2BBG-10112-16-ND 82 61 53 
ccna Se 2  |H3BBT-10102(6-ND@ 64 47 41 
2 a oo ATT 3 ee aa é& de ‘aa 3 |H3BBT-10103-LI6-ND@ 65 48 42 
° pea ‘ 4 [feoeaoraeene ee a ini 1 4  |H3BBT-10104-16-ND@ 66 49 42 
1 4 pee 8656 4B AP ae pee Oo (Socket to| 5 — |H3BBT-10105-LI6-ND@ 67 5043 
amg ocket 5 a 5-_16-| 65 ei i 
(Socketto| 5  |H2BBT-10105-[i8-ND 66 49 42 ( Scie 5 |FERRTROTCECNINN 69 G0 44 
2 -Os- Single 6 |H2BXG-10106-6-ND 66 49 42 
Socket) | 9 a oO (OO . 8 |HSBBT-10108-CI6-ND® .70 52 45 
. -Os- End. 8 |H2BXG-1010816-ND 68 50 43 
8 Beceem 69 = St (44 ) 10 |HSBBT-10110-Ce-ND@ .72 53 46 
? -Os- 10 |H2BXG-10110-16-ND 70 52 .45 
10 Oo 71 6 53 45 12 |HBBT-10112D6e-ND@ 74 55 47 
z -8- 12 |H2BXG-10112-16-ND 72 53 46 
12 |H2BBT-10112-018-ND 73 54 47 ¢ RoHS Compliant (Continued) 
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H&S _sODF3, DF 11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont. 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W=White Y= Yellow 


Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length |Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
26 AWG WIRE 2 H3BXG-10102-L]6-ND@ = .64 48 41 DF13 - GOLD PLATED CONTACTS 
3  |H3BXG-10103-16-ND 65 48 42 i 
2 |HSBXT-101026-ND® 58 43 37 RoHS Compliant 
2 4 |H3BXG-10104-16-ND@ .66 49 42 
3 |HSBXT-10103-Ll6-ND@ 59 43. 37 28: AWG WIRE 
(Socket 5  |H3BXG-10105-LI6-ND@ 67 50 43 > ESSCEGIESENON coca a0 
2 4 eC 6006 4438 Single 6  |H3BXG-10106-Cl6-ND@ 68 51 44 . ; ; 
3 |H4BBG-10103(8-ND 64 47 41 
(Socket 5 |H3BXT-10105-LI6-ND@ 61 45 39 End) a \HeBxG-to10eCIe-ND 71 52 45 
Single 6  |H3BXT-10106-LI6-ND@ 62 46 39 10 |H3BXG-10110-6-ND 73 54 .46 1 4 Rec 8856 4B A 
End) 8  |HBXT-10108-D6-ND@ 64 47 41 12 |H3BXG-10112-D16-ND@ .75 55.48 (Socketto| 5 |HABBG-1010S-EIG-ND 66 49 42 
10 |HSBXT-10110-16-ND@® 66 49 42 28 AWG WIRE — RoHS Compliant Socket) Ceo 67 = 49 AB 
12 |HSBXT-10112-Cl6-ND@ .68 50 43 2 |H3BBG-10102-D18-ND 78 57 50 am SSEEHOEREI AN) ll 
3  |H@BBG-10103-Cl8-ND 79 58 50 10 |H4BBG-10110-K18-ND 71 52 45 
28 AWG WIRE — RoHS Compliant 
j 4 H3BBG-10104-(18-ND 80 59 51 12 H4BBG-10112-(_]8-ND 73 54 46 
2  |H3BBT-10102[)8-ND 6404741 (Socket to 5  |H3BBG-10105-18-ND 81 60 51 2  |H4BXG-1010218-ND 57 42 36 
3 |H3BBT-10103-L18-ND 65 48 41 Socket) 6  |H3BBG-10106-18-ND 82 60 52 3 |H4BXG-10103-18-ND 58 43 37 
4 4  |H3BBT-10104-118-ND 66 49 42 8 /H3BBG-10108-18-ND 83 62 53 2 4  |H4BXG-10104-18-ND 59 43° .38 
5  |HSBBT-10105-C18-ND 67 49 43 10 |RSBBG-10110-FI6-ND' 85 = 6635S Socket 5 |H4BXG-10105-l8-ND 60 44 38 
(Socket to ( 
Socket) 6  |H3BBT-10106-LI8-ND 68 50 43 12 BRBRC Ce 875 EE Single 6 |H4BXG-10106-18-ND 61 45 39 
2  |H3BXG-10102-18-ND 64 48 41 
8  |H3BBT-10108-LI8-ND .70 52 45 End) 8 |H4BXG-10108-18-ND 63 46 40 
3  |H3BXG-10103-18-ND 65 48 42 
10 |HSBBT-10110-08-ND 72 53 46 10 |H4BXG-10110-K18-ND 65 48 41 
2 4  |H3BXG-10104-18-ND 66 49 42 
12 |HSBBT-10112-08-ND 74 54 47 12 |H4BXG-10112-18-ND 67 49 43 
(Socket 5  |H3BXG-10105-18-ND 67 50 43 
2  |H3BXT-10102-(18-ND 57.4237 Single 6  |H3BXG-10106-(18-ND 68 50 .44 30 AWG WIRE 
3 |H3BXT-10103-L18-ND 58 43° 37 End) 8 |H3BXG-10108-18-ND .70 52 45 2 |H4BBG-10102-CH-ND 63 47. 40 
2 4 |H3BXT-10104-[18-ND 594438 10 |H3BXG-10110-18-ND 72 53 .46 3 \MABEGHOIGSiGNDM 64 47.41 
(Socket 5 |H3BXT-10105-L18-ND 60 45 .39 12 |HSBXG-10112L18-ND 745547 4 \HaBBG4o10¢C1-ND 65 48 .42 
4 4 ’ F 
Single 6  |H8BXT-10106-L18-ND 61 45. .39 DF13 - TIN PLATED CONTACTS 5 URRCTCtOEID 66 49 49 
. (Socket to . . 
End) 8 |HSBXT-10108-C18-ND 63 47 40 [GIES Gai leas 6 \RIeBCtOrceintINEM 67 50 49 
Socket) . . 
10 BSBSUOMOiNDa 65 6 4B AR liebe die 8 |H4BBG-10108-C11-ND 69 51 44 
2  |H4BBT-10102-18-ND 57 42 36 
12 |HSBXT-10112118-ND 67.5043 10 |H4BBG-10110-11-ND 72 53 46 
3  |H4BBT-10103-18-ND 58 43 37 
DF11 - 15 GOLD PLATED CONTACTS F a |SeEEGOeeeiDe 50 49 37 12 |H4BBG-10112-C1-ND 74 54 47 
(Socketto| 8 HABBT-10105-C1e-ND 594438 2  |H4BXG-10102-C1-ND 57 42.36 
24 AWG WIRE 
Socket) 6 H4BBT-10106-LI8-ND 60 45 39 3 |H4BxXG-10103-LH-ND 584337 
2 H3BBG-10102-(]4-ND® .78 57  .50 8 H4BBT-10108-L18-ND 62 46 40 2 4 H4BXG-10104-LH1-ND 594488 
3 |H3BBG-10103-4-ND@ .79 58 50 10 |H4BBT-10110-118-ND 64 48 41 (Socket 5 |H4BXG-10105-1-ND 60 45 39 
1 4  |H8BBG-10104-L4-ND@ .79 59 51 12 [H4BBT-10112(18-ND 66 4942 Single 6 |H4BXG-10106-L]1-ND 61 45 39 
(Socketto| 5  |H3BBG-10105-(4-ND@ 80 59 51 2 |H4BXT-10102[8-ND 544034 End) 8 |H4BXG-10108-CH-ND 63 47 44 
Socket) 6 |H3BBG-10106(4-ND@ .81 60 52 S eC 85 (40 5 io [REEXGSOHOINDM 6c 4a 42 
2 4 |H4BXT-10104-18-ND 56 41 36 
8  |H3BBG-10108-4-ND@ 83 61 53 12 |H4BXG-10112-C1-ND 68 50 43 
(Socket 5  |H4BXT-10105-L18-ND 57 42 36 
10 |H3BBG-10110-L4-ND@ 85 63 54 : 
Single 6  |H4BXT-10106-18-ND 58 43 37 DF22 - TIN PLATED CONTACTS 
12 \GSEESOae 7 4 8E End) 8  |H4BXT-10108-18-ND 60 44 38 RoHS Compliant 
2 H8BXG-10102-(]4-ND® .64 AT 41 10 H4BXT-10110-18-ND 62 45 39 16 AWG WIRE 
3 H3BXG-10103-L]4-ND® 65 48 42 12 H4BXT-10112-[]8-ND 63 AT AT 2 H6BBT-10102-L17-ND 79 58 50 
2 4 H3BXG-10104-L]4-ND® 66 49 42 30 AWG WIRE 3 H6BBT-10103-(.17-ND 81 60 52 
(Socket 5 H3BXG-10105-L]4-ND® .67 50  .43 2 H4BBT-10102-L]1-ND 57 42 36 1 4 H6BBT-10104-(.17-ND 83 61 53 
Single 6  |H3BXG-10106-Ll4-ND@ 68 50 .43 3 |H4BBT-10103-L11-ND 58-4337 (Gocket to 5  |H6BBT-10105-LI7-ND 85 63 54 
End) 8 |H3BXG-10108-4-ND 70 52.45 1 4 ee 52 (44 8B Socket) | 6 |M6BBT-10106-CI7-ND 87 64 56 
10 |H3BXG-10110(14-ND@ 72 53 46 (Socketto| 5  [EBIMIOISSSSIRNE) 60 44 38 8 |HeBBT-10108-C7-ND 91 67 58 
6 |H4BBT-10106-L1-ND 61 45 39 
12 |H8BXG-10112-J4-ND@ .74 54 47 Socket) 10 |H6BBT-10110-7-ND 95 .70 61 
8  |H4BBT-10108-1-ND 63 47 40 
12 |H6BBT-10112-O7-ND 99 .73 63 
26 AWG WIRE 10 |H4BBT-10110-CH-ND 65 48 42 
2  |H6BXT-10102-L7-ND 66 49 42 
> |BBERGROIGSGNDS! 73 57 50 12 |H4BBT-10112-C11-ND 67 50 .43 
: 7 3 |H6BXT-10103-LI7-ND 68 50 43 
a |MesRGeOTeieenine! 79 se 50 2  |H4BXT-10102-(1-ND 54 40 .34 
3 |H4BXT-10103-C1-ND 5504135 2 4 |HOBXT-10104-[]7-ND 705245 
, 4 |H3BBG-10104-6-ND@ .80 59 51 
2 4  |H4BXT-10104-(1-ND 56 41.36 (Socket 5  |H6BXT-10105-L]7-ND 72 53 46 
5  |H3BBG-10105-6-ND@ 81 60 52 
(Socket to (Socket 5  |H4BXT-10105-C1-ND 57 42.37 Single 6  |H6BXT-10106-LI7-ND 74 55 47 
Socket) | ©  |SSBBGsOTOG ie NBS 82 60 62 Single 6 |H4BXT-10106-C1-ND 58 43 37 End) 9 |REDGRIOOR GINO 7a 57 50 
8 |HSBBG-10108-LI6-ND® .84 62 54 End) 8 |H4BXT-10108-C1-ND 60 45 39 10 [ReGRIMOTOtsI-NDM 82 co 52 
10 |H3BBG-10110-LI6é-ND@ 86 64 55 : cn 
10 |H4BXT-10110-C1-ND 62 46 40 10 [REGGOTCEr EM 26 63 55 
12 |H3BBG-10112-LI6é-ND@ 88 65 56 12 |H4BXT-10112-C1-ND 65.481 
@ RoHS Compliant 
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~JAE Technology to Inspire Innovation 


The Leading Edge in LVDS and TMDS Technologies 


Low Voltage Differential Signaling (LVDS) — A transmission method for sending digital information. LVDS sends data over data high and data low lines rather than data 
and ground. The receiver detects the voltage difference between the two signals instead of relative to ground. 

Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) — A transmission method for sending digital information from a personal computer, set-top box or other video source 
to a flat panel display. It is used in the VESA Plug and Display, DFP, DVI and HDMI interfaces. TMDS is based on low-voltage differential signaling and converts an 8-bit 
signal into a 10-bit transition minimized and DC-balanced signal (equal number of Os and 1s) in order to reduce EMI generation and improve reliability. 


Keep up with increasing transmission speeds and progressive LCD technologies with LVDS products from JAE. Designed for high-speed differential 
transmission, JAE’s board-to-cable connector line-up offers industry leading performance and product availability. The low-profile plug/receptacle 
connector design also offers superior cable retention to ZIF or LIF connectors, and JAE offers one of the industry’s only flex cable connectors with a 
mechanical lock. 


FEATURES SPECIFICATIONS APPLICABLE CABLES 
¢ VESA Standard ¢ 49N Lock Strength e Flat Flex Cable (FFC) 

¢ Superior EMI Metal Shielding ¢ 50 Cycle Durability ¢ Flexible Printed Circuit (FPC) 
¢ SMT ¢ 1000 +100 Differential Impedance ¢ Fine-wire Coaxial Cable 

¢ Secure latch locking ¢ 150ps max Intra/Inter pair skew * Discrete Wire 

¢ Mating guides * 8dB max, 500MHz Attenuation 

¢ Polarization to prevent mismating ¢ -40° ~ 80°C Temperature Range 


° 0.8A ~ 1.0A per contact Current Rating 
* 200V Voltage Rating 


SERIES OPTIONS 500 MHz Eye Pattern 
FI-R Series FI-X Series 
¢0.5mm pitch * 3.8mm height ¢ 1.0mm pitch ° 1.65mm height 
¢ Mechanical lock ¢ Friction lock 
Digi-Key JAE Digi-Key JAE 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
670-1194-1-ND 670-1212-ND FI-X380C2EL 
Prec FN ACS-1A-1E-15000 670-1213-ND FI-X30C-NPB 
670-1214-ND FI-X30H 
670-1195-1-ND sae A 670-1215-ND FI-X30HL 
670-1195-2-ND PERG ee Aetevad 670-1216-ND FI-X30M-NPB 
670-1217-ND FI-X30MR-NPB 
oe EEBES HE 670-1219-ND FI-X30SSL-HF EM Ground Bounte 
670-1197-ND Fl-RE21S-HF , ‘ - : 
670-1222-1-ND 
670-1198-ND FI-RE21S-VF 670-1222-2-ND | PIXC3-1-15000 re 
670-1199-ND FI-RE31HL } ke) 
670-1200-ND FI-RE31S-HF : |= 
670-1201-ND FI-RE31S-VF ineanieed ' = 
670-1202-ND FI-RE41HL Pi Smee = eramineiaen POAT POOP NPA - 
670-1203-ND FI-RE41S-HF eenanical 0¢ | 
670-1204-ND FI-RE41S-VF Digi-Key JAE = 
670-1205-ND FI-RE51HL Part No. Part No. > 
670-1206-ND FI-RE51S-HF 670-1192-ND FI-E30HL ' 
670-1207-ND FI-RE51S-VF 670-1193-ND FI-E30S Time 1ns/div 


For more information visit www.jae-connector.com 
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JAE 


FI-R and JF04 


0.5mm Connectors 


Digi@Reel° 


FI-R Series: Specifications: * Rated Current: 0.8A maximum per pin * Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s 
per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum ¢ Contact Resistance: 40mQ maximum « Operating Temperature: 
-40°C ~ 80°C Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Contact area Gold, SMT Terminal area Tin plating 
Insulator: Heat resistant plastic * Shell: Stainless steel JF04 Series: High speed serial transmission such as LVDS, 
TMDS (HDMI), PCI express are beginning to be widely used, not only in the personal computer market but also in 
various markets such as TV, consumer devices, PPC and medical device markets. At the same time in the expanding 
markets including LCD TV, there are strong demands for reasonably priced high speed transmission cables. JF04 is the 
connector harness just to answer those demands. Features: ¢ 1 m minimum transmission of serial signal of LVDS, TMDS 
etc. is possible »* Matches with 1000 differential characteristic impedance » Ground of the cable area is reinforced by 
the ground layer. Specifications: * Rated Current: FI-R type: AC, DC each 0.3 A/terminal »* Contact resistance: 40 mQ 
maximum Insulation resistance: 100 MQ minimum » Dielectric withstanding voltage: 250 VACr.m.s. (for 1 minute) 
* Operating temperature range: -40°C ~ 80°C * Impedance: Connector: 1000 +15%, FFC: 1000 +10% 


Fig.4 NEW! 


No. of | Dim.(mm) | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. |Positions| A B_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
21 24.95 | 21.25 | 670-1196-ND 7.05 4.00 3.76 | FI-RE21HL 
1 31 29.95 | 26.25 | 670-1199-ND 7.47 4.24 3.99 | FI-RESTHL 
4t 34.95 | 31.25 | 670-1202-ND 6.65 4.53 3.99 | FI-RE41HL 
51 39.95 | 36.25 | 670-1205-ND 7.00 4.76 4.20 | FI-RESTHL 
21 20.35 | — | 670-1198-ND 12.90 7.53 6.88 | FI-RE21S-VF 
9 31 25.35 | — | 670-1201-ND 5.46 3.19 2.92 | FI-RE31S-VF 
41 30.35 | — | 670-1204-ND 5.94 3.47 3.17 | FI-RE41S-VF 
51 35.35 | — | 670-1207-ND 7.11 4.03 3.80 | FI-RE51S-VF 
21 22.85 | — | 670-1197-ND 12.90 7.53 6.88 | FI-RE21S-HF 
31 27.85 | — | 670-1200-ND 5.46 3.19 2.92 | FI-RE31S-HF 
3 41 32.85 | — | 670-1203-ND 5.94 3.47 3.17 | FI-RE41S-HF 
51 37.85 | — | 670-1206-1-ND+ 5.38 3.05 2.87 | FI-RES1S-HF 
51 37.85 |_ —_ | 670-1206-2-ND$ 3632.04/1,500 FI-RE51S-HF 
670-1194-1-NDt 28 15 12] FI-RC3-1A-1E-15000 
Male, Crimp, Gold Plating 670-1194-2-ND$ 1029.21/15,000 FI-RC3-1A-1E-15000 
30 ~ 36 AWG 670-1195-1-NDt 28 15 12] FI-RC3-1B-1E-15000 
670-1195-2-ND$ 1029.21/15,000 FI-RC3-1B-1E-15000 
NEW! Flat Cable Assemblies NEW! 
41 670-1698-ND 15.48 17.01 9.98 | JFO4ROR041025AA 
41 670-1699-ND 17.42 12.39 11.23 | JFO4ROR041035AA, 
51 670-1700-ND 17.42 12.39 11.23 | JFO4RORO51025AA 
4 51 ~~ ~~ | 670-1701-ND 19.73 14.04 12.72 | JFO4RORO51035AA, 
4 670-1702-1-NDt 2.96 1.82 1.58 | FI-RE41S-HF-R1500 
41 670-1702-2-ND$ 2002.73/1,500 FI-RE41S-HF-R1500 
+CutTape + Tape and Reel 
FI-X and FI-E Series immConnectors —_ | @S)B0ii8 


FI-X Series: Specifications: * Contact Spacing: 1mm Applicable FPC: 0.14mm, Wire 30 ~ 40 AWG « Current Rating: 
1A per contact »* Voltage Rating: 200AC/DC per contact * Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute 
Insulation Resistance: 100MQ minimum «Contact Resistance: 40mQ maximum » Operating Temperature: -40°C ~ 
80°C Materials and Finishes: * Contact: Copper alloy: Contact portion (connector mating part)/Gold plating over Nickel 
Terminal portion: SnPb plating over nickel * Insulator: Thermal plasticity resin (UL94V-0) » Shell: Copper Alloy/Tin 
plating FI-E Series: Feature: * Connector optimal for LVDS Specifications: * Contact Resistance: 40m maximum 
¢ Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C » Rated Current: AC, DC each 
1A per 1 position * Rated Voltage: AC, DC each 200V per 1 position * Insulation Resistance: 100MQ minimum 


No. of Dimension A | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions (mm) Part No. il 25 100 Part No. 
Coaxial Plug 
1 30 38.05 670-1213-ND 7.33 4.99 4.40 FI-X30C-NPB 
Cable Plug 
2 30 33.3 670-1214-ND 3.43 1.96 1.67 FI-X30H 
FPC Plug 
3 30 36.45 670-1216-ND 7.33 4.99 4.40 FI-X30M-NPB 
: 670-1217-ND 7.33 499 4.40 FI-X30MR-NPB 
Cable Plug with Locking Levers 
4 30 670-1215-ND 256 146 1.25 FI-X30HL 
_ 670-1212-ND 2.94 168 1.43 FI-X30C2EL 
SMD Receptacle 
5 30 40.05 670-1219-ND 12.80 8.20 7.68 FI-X30SSL-HF 
Crimp Pins 
Gold 30 ~ 36 AWG 670-1222-1-NDT 23 10 08 FI-XC3-1-15000 
Gold 30 ~ 36 AWG 670-1222-2-ND$ 692.10/15,000 FI-XC3-1-15000 


No. of Dimension A 
Fig. | Positions (mm) 


Digi-Key Price Each JAE 
Part No. 1 25 100 


Cable Plug with Locking Lever 


6 30 — 670-1192-ND 6.28 4.27 3.77 FI-E30HL 
SMD Receptacle 
7 30 38.2 670-1193-ND 8.33 5.67 5.00 FI-E30S 
Tools 
Hand Tool for FI-X and FI-E Series [_670-1187-ND 991.37 — = CT150-4C-FIX 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


Fl-J Series 0.4mm Connectors 


Specifications: * Rated Current: 
AC, DC 0.3A per position » Rated 
Voltage: AC, DC 50V per position; 
* Dielectric Withstanding Voltage: AC 
250 Vr.m.s per minute « Insulation 
Resistance: 100MQ minimum 
«Contact Resistance: 40mQ 
maximum ¢ Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C » Applicable 
Cable: AWG #42~44. Materials and 
Finishes: * (Receptacle) Contact/Hold Down: Copper Alloy, Gold plating over Nickel on contact area * Insulator: Heat 
resistant plastic, UL94V-0 * Absorption Insulator: Heat resistant plastic, UL94V-0 » (Plug) Contact: Copper Alloy, Gold 
plating over Nickel on contact area * Insulator: Heat resistant plastic, UL94V-0 Shell: Stainless steel, Gold plating over 
Nickel 


Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— Plug 


Tape & Reel 
No. of | Dim. A| Digi-Key Price Each Pricingt | JAE 
Fig.| Positions | (mm) | Part No. il 25 100 10,000 Part No. 
20 76 670-1505-ND 3.77 2.47 2.20 — | Fl-J20S-VF15N 
1 25 9.6 670-1508-ND 3.85 2.52 2.24 — | Fl-J25S-VFI5N 
35 13.6 670-1511-ND 3.71 2.43 2.16 — | FI-J35S-VFI5N 
40 15.6 670-1514-ND 3.80 2.49 2.21 — | Fl-J40S-VFI5N 
20 13.7 670-1504-ND 2.02 1.24 1.06 — | Fl-J2005 
2 25 15.7 670-1507-ND 2.08 1.28 1.09 — | Fl-J25C5 
35 19.7 670-1510-ND 2.18 1.34 1.14 — | Fl-J35C5 
40 21.7 670-1513-ND 2.24 1.38 1.18 — | Fl-J4005 
Covers for Plugs 
20 670-1503-1-NDA 22 14 12 87.08/M | Fl-J20C2-SH-D-10000 
25 670-1506-1-NDA 22 14 12 87.55/M | Fl-J25C2-SH-D-10000 
ms 35 ~ 670-1509-1-NDA 22 14 12 88.50/M | Fl-J35C2-SH-D-10000 
40 670-1512-1-NDA 22 14 12 88.96/M | Fl-J40C2-SH-D-10000 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Cut Tape 


AAO3 Series 0.4mm Connectors 


Features: * Drop impact and 
vibration-resistant connectors 
* Stacking height 1.0mm, low 
profile connector. Specifications: 
* Rated Current: AC, DC 0.4 
Amps per position » Rated 
Voltage: AC, DC 50V * Dielectric 
Withstanding Voltage: AC 250 
Vr.m.s per minute ¢ Insulation 
Resistance: 100MQ minimum Contact Resistance: 70m maximum » Operating Temperature Range: -45°C ~ 85°C. 
Materials and Finishes: » Contact: Copper Alloy/Gold plating * Insulator: Heat resistant plastic/(UL94V-0, Black) * Hold- 
down: Plug: Cooper Alloy/Gold plating (0.1um minimum) Receptacle: Copper Alloy/Tin type plating 


Fig. 1 — Plug 
i 


Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Pricingt | JAE 
Fig.| Positions (mm) Part No. 1 25 100 6,000 Part No. 
20 5.3 670-1169-1-ND 1.00 60 54 432.98/M | AAQ3-P020VA2-R6000 
22 5.7 670-1170-1-ND 3.15 1.89 1.68 | 1365.00/M | AAO3-P022VA2-R6000 
24 6.1 670-1171-1-ND 3.59 2.16 1.92 | 1554.14/M | AA03-P024VA2-R6000 
1 30 7.3 670-1172-1-ND 2.36 142 1.27 | 1024.16/M | AAO3-P030VA2-R6000 
40 9.3 670-1173-1-ND 2.98 1.79 1.59 | 1290.27/M | AA03-P040VA2-R6000 
50 11.3 670-1174-1-ND 469 2.74 2.50 | 2031.20/M | AA03-P050VA2-R6000 
80 17.3 670-1175-1-ND 5.17 3.02 -2.76 | 2241.79/M | AA03-P080VA2-R6000 
20 6.3 670-1176-1-ND 1.00 60 54 432.98/M | AA03-SO20VA1-R6000 
22 6.7 670-1177-1-ND 3.61 2.17 1.93 | 1565.97/M | AA03-S022VA1-R6000 
24 7A 670-1178-1-ND 3.66 2.20 1.95 | 1584.03/M | AA03-S024VA1-R6000 
2 30 8.3 670-1179-1-ND 2.36 1.38 1.27 | 1024.16/M | AA03-S030VA1-R6000 
40 10.3 670-1180-1-ND. 2.98 1.74 1.59 | 1290.55/M | AA03-S040VA1-R6000 
50 12.3 670-1181-1-ND 469 2.74 251 | 2031.59/M | AA03-SO50VA1-R6000 
80 18.3 670-1182-1-ND 5.88 3.33 3.14 | 2546.47/M | AAQ3-SO80VA1-R6000 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


WAG Series 0.4mm Connectors 


Features: * Compatible to JEDEC 
Standard, MO-260B and SO-004A 
¢ Enabling the industry's largest 214 
contacts preventing connector distortion 
even though the compact pitch is a 
high density * Contacts for solder 
reinforcement are provided in each 
corner of the connector Specifications: 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 
85°C Rated Current: AC, DC both 0.3A 
per pin * Contact Resistance: 70mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute Insulation 
Resistance: 100MQ minimum Materials and Finishes: * Contact: Copper alloy/Contact area: Gold, Terminal area: Gold 
flash ¢ Insulator: Heat Resistant plastic 


Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Plug 


Cut Tape Tape and Reel 
No. of Digi-Key Price Each Pricingt JAE 
Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 500 Part No. 
1 214 670-1161-1-ND 12.38 8.80 7.98 3657.50 WA6214VA1TR500 
2 670-1162-1-ND 12.38 8.80 7.98 3657.50 WA6M214VA1TR500 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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nee WB3 Ss . No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
5, AE eries Fig. | Positions| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
— 0.5mm Connectors 1.95 670-1247-ND 3.29 1.88 1.60 | KX14-30K2DE 
30 20 4.95 670-1248-ND 3.36 1.92 1.64 | KX14-30K5DE 
Feature: - 4 i 
Conforming to PCI Express Card Electrical Mechanical Specification = aso _ _ BD | BAM SURSDE 
Specifications: 1.95 670-1251-ND 3.51 241 1.88 | KX14-40K2D-RE 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.5A (per pin) * Contact Resistance: 50m max. 40 24 4.95 670-1253-ND 3.60 210 1.92 KX14-40K5D-RE 
(initial), 60MQ maximum (after various tests) * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s per minute 7.95 670-1254-ND 3.96 231 2.12 | KX14-40K8DE 
* Insulation Resistance: 100MQ minimum : : . : 
Materials and Finishes: 10.95 670-1250-ND 4.29 2.51 2.29 | KX14-40K11DE 
* Contact: Copper Alloy/Contact: 0.76um min. Gold plating over Nickel, Terminal: Gold flash plating over 1.95 670-1257-ND 4.26 2.49 2.28 KX14-50K2D-RE 
Nickel ¢ Insulator: Thermoplastic resin UL 94V-0 black * Shell: Receptacle/Copper Alloy: Tin Plating, Plug/ 4.95 670-1259-ND 6.93 a7 4.16 | KX14-50K5D-RE 
Stainless steel: Tin plating 50 28 : : : a 
7.95 670-1261-ND 4.74 277 2.53 | KX14-50K8DE 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— Plug 10.95 670-1256-ND 4.56 2.66 2.44 | KX14-50K11DE 
1.95 670-1269-ND 5.43 3.17 2.90 | KX14-60K2FR 
60 30 4.95 670-1270-ND 5.52 3.22 2.95 | KX14-60K5DE 
10.95 670-1267-ND 5.28 3.08 2.82 | KX14-60K11DE 
13.95 670-1268-ND 5.85 3.42 3.12 | KX14-60K14DE 
1.95 670-1273-ND 6.21 3.52 3.32 | KX14-70K2DE 
1 70 36 4.95 670-1274-ND 5.70 3.33 3.04 | KX14-70K5DE 
7.95 670-1275-ND 5.70 3.33 3.04 | KX14-70K8DE 
13.95 670-1272-ND 5.97 3.49 3.19 | KX14-70K14DE 
1.95 670-1278-ND 6.99 3.97 3.73 | KX14-80K2DE 
1.95 670-1283-ND 6.90 3.91 3.68 | KX14-80N2DE 
igi- i 80 40 
a eae at ne , ene on he i 4.95 670-1280-ND 7.08 4.02 3.78 | KX14-80K5DE 
1 aa 670-1164-ND 700 4764.20 WB3F200VDiT 7.95 670-1281-ND 7.08 4.02 3.78 | KX14-80K8DE 
9 670-1166-ND 10.00 6.40 6.00 WB3M200VD1T 1.95 670-1228-ND 6.45 4.39 3.87 KX14-100K2DE 
100 48 4.95 670-1229-ND 6.53 4.44 3.92 | KX14-100K5DE 
4.95 670-1232-ND 6.53 4.44 3.92 | KX14-100N5DE 
WM2 Series 10.95 670-1226-ND 6.80 4.63 4.08 | KX14-100K11DE 
420 56 1.95 670-1233-ND 7.65 5.21 4.59 | KX14-120K2DE 
0.5mm Connectors 4.95 | 670-1235-ND 7.68 5.22 4.61 | KX14-120K5DE 
Features: 440 64 1.95 670-1237-ND 8.83 6.01 5.30 | KX14-140K2DE 
* Compatible to SATA and USB 2.0 transmission » With shell compatible to EMI. The shells (ground portion) 4.95 670-1238-ND 8.85 6.02 5.31 KX14-140K5DE 
wil connect rst wfionimalng: too | 72 | 495 | 670-41230-ND 1015 6.50 6.09 | KX14-160K5DE 
Specifications: : . oat . . ‘ 4.95 670-1240-ND 10.15 6.50 6.09 | KX14-160N5DE 
* Contact Resistance: 50mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: AC250 per minute » Operating 7 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.5A/per pin KX15 Series 
Materials and Finishes: 1.95 670-1302-ND 2.73 1.56 1.33 | KX15-20K2DE 
Receptacle/Plug: * Contact: Copper Alloy » Insulator: Glass filled LCP * Stainless Steel Shell 20 16 2.95 670-1303-ND 2.49 1.42 1.21 KX15-20K3DE 
aan ; Fa BPs 3.95 670-1305-ND 2.84 1.62 1.38 | KX15-20K4DE 
ig. 1 — Receptacle ig. 2 —Plu: 
2 " 2 9 Pr 7 1.95 670-1308-ND 3.29 1.88 1.60 | KX15-30K2DE 
3.95 670-1310-ND 3.18 1.91 1.70 | KX15-30K4DE 
1.95 670-1313-ND 3.51 241 1.88 | KX15-40K2D-RE 
40 24 2.95 670-1315-ND 3.96 2.31 2.12 | KX15-40K3DE 
7.95 670-1318-ND 7.20 4.08 3.84 | KX15-40K8DE 
1.95 670-1323-ND 4.65 2.72 2.48 | KX15-50K2DE 
a 98 2.95 670-1325-ND 4.74 277 2.53 | KX15-50K3DE 
° 3.95 670-1326-ND 7.44 4.22 3.97 | KX15-50K4DE 
1.95 670-1332-ND 5.43 3.17 2.90 | KX15-60K2DE 
Cut Tape 60 32 2.95 670-1333-ND 5.52 3.22 2.95 | KX15-60K3DE 
No. of Digi-Key Price Each Tape & Reel | JAE 3.95 670-1334-ND 5.52 3.22 2.95 | KX15-60K4DE 
Fig. | Positions Part No. 1 25 100 Pricingt Part No. 2 1.95 670-1336-ND 6.21 3.52 3.32 | KX15-70K2DE 
1 5A 670-1167-1-ND 5.41 3.07 2.89 756.76/300 | WM2F054WPAR300 2.95 670-1337-ND 6.30 3.57 3.36 | KX15-70K3DE 
2 670-1168-1-ND 6.73 4.58 4.05 | 2262.62/600 | WM2M054JPAR600 70 36 3.95 670-1338-ND 6.30 3.57 3.36 | KX15-70K4DE 
+ For Tape and Reel Part Number, change 1-ND to 2-ND. 1.95 670-1344-ND 6.99 3.97 3.73 KX15-80K2DE 
80 40 1.95 670-1352-ND 6.99 3.97 3.73 | KX15-80N2DE 
. 2.95 670-1346-ND 7.08 4.02 3.78 | KX15-80K3DE 
KX14 and KX15 Series 3.95 | 670-1348-ND 7.08 4.02. ~—«3.78 | _KX15-80K4DE 
0.8mm Connectors 1.95 670-1284-ND 7.10 4.83 4.26 | KX15-100K2DE 
Secsiacail 400 rc 2.95 670-1285-ND 7.18 4.88 4.31 | KX15-100K3DE 
pecifications: Lepryat . 
* Contact Spacing: 0.8mm * Current Rating: 0.5 Amps ° Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s _ erie hs ane 431 yc So 
per minute ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum »* Contact Resistance: 70mQ maximum « Operating 3.95 670-1287-ND 7.18 4.88 4.31 KX15-100N4DE 
Temperature: -40°C ~ 85°C 1.95 670-1290-ND 7.25 4.93 4.35 | KX15-120K2DE 
Materials and Finishes: 120 56 2.95 670-1291-ND 7.30 4.97 4.38 | KX15-120K3DE 
Insulator: KX14: Glass-filled LCP/Black, KX15 Straight: Glass-filled PPS/Black, KX15 Right Angle: Glass- 3.95 670-1293-ND 7.30 4.97 4.38 | KX15-120K4DE 
filled LCP/Black »* Contact: Copper Alloy, Connecting Area: 0.1,1m min. Gold Plating over Nickel, Terminal 
Area: Gold flash over Nickel or Tin-lead over Nickel * Hold Down: Copper Alloy/Tin-lead over Nickel * Hook 1.95 670-1294-ND 8.33 5.67 5.00 KX15-140K2DE 
Pin: Copper Alloy/Tin Plating * Hexagon Nut: Brass/Nickel Plating 140 64 2.95 670-1295-ND 8.35 5.68 5.01 KX15-140K3DE 
3.95 670-1296-ND 7.60 5.17 4.56 | KX15-140K4DE 
160 72 2.95 670-1299-ND 9.50 6.46 5.70 | KX15-160K3DE 
20 16 _ 670-1306-ND 5.70 3.33 3.04 | KX15-20KLDLE 
30 20 - 670-1311-ND 3.24 1.95 1.73 | KX15-30KLDLE 
40 24 - 670-1319-ND 441 2.40 2.20 | KX15-40KLDLE 
50 28 - 670-1329-ND 4.92 2.87 2.63 | KX15-50KLDLE 
36.5 _- 670-1330-NDO 4.92 2.87 2.63 | KX15-50KLNL 
Receptacle Plug — Right Angle 60 32 - 670-1335-ND 5.79 3.38 3.09 | KX15-60KLDLE 
7 70 36 - 670-1339-ND 6.60 3.74 3.52 | KX15-70KLDLE 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 44.5 = 670-1340-NDO 6.60 3.74 3.52 | KX15-70KLNL 
Eigse easton | aaa E BartNo i gy _ilL)_ || ete, . 485 | — 670-1351-NDO 7.47 4.24 3.99 | KX15-80KLNL 
KX14 Series 48.5 _ 670-1354-NDO 7.44 4.22 3.97 | KX15-80NLNL 
1.95 670-1243-ND 2.73 1.56 1.33 | KX14-20K2DE 140 72.5 _ 670-1298-NDO 10.45 6.69 6.27 | KX15-140KLNL 
4.95 670-1244-ND 2.84 1.62 1.38 | KX14-20K5DE 
1 20 16 7.95 670-1245-ND 284 162 438 | KX14-20K8DE 160 80.5 - 670-1301-NDO 11.85 7.59 7.11 | KX15-160NLNL 
10.95 670-1241-ND 2.87 1.64 1.40 | KX14-20K11DE 0 Without hold down 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JAE PM1 Series 


ques O-6mm Connectors 


Specifications: * Contact Resistance: 70mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: AC 250Vr.m.s per minute 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Current: 0.5A per contact Insulation Resistance: 100MOQ minimum 

Rated Voltage: AC125Vr.m.s 

Materials and Finishes: » Base Insulator: LCP filled with heat-resistant plastic glass, UL 94V-0, Black; * Contact: Copper 

Alloy/Contact area: Gold plating; Terminal area: Tin plating over Nickel » Reinforcement: Copper Alloy, Tin type plating 
Dim. in mm 


PCB Receptacle SMD Receptacle SMD Plug 
No. of Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions Part No. 1 25 100 Part No. 

1 50 670-1090-ND 3.66 2.14 1.96 PM1FOSON1AE 
670-1091-ND 5.73 3.35 3.06 PM1FOSONSA 

2 50 670-1092-ND 6.45 4.39 3.87 PM1FO50V1AE 
670-1093-ND 6.15 3.49 3.28 PM1FOS50VDA 
670-1094-ND 3.87 2.26 2.07 PM1M050H1AE 

3 50 670-1095-1-ND+ 6.46 4.40 3.88 PM1MO050HDAR1000 
670-1095-2-ND$ 3436.72/1,000 PM1MO050HDAR1000 


+ CutTape + Tape and Reel 


TX24 and TX25 Series 


1.27mm Connectors 


Specifications: * Rated Current: 1A * Dielectric Withstanding Voltage: 500VACr.m.s per minute Insulation Resistance: 
100MQ minimum * Contact Resistance: 40mQ maximum * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Applicable PCB 
Thickness: 1.6 mm Materials and Finishes: « Insulator: Glass-filled PBT (UL 94V-0, Black) * Hook Pin: Copper Alloy/Tin 
Plating * Contact: Copper Alloy; Connection area: Gold plating, 0.1 ym minimum over Nickel * Terminal area: Tin plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
Positions A B C | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 — Receptacle, Straight - Thru Hole 

9. |$70-1375-NDO 1.64 93 72 | TX24-30R-6ST-H1E 

“| 670-1376-ND 1.56 88 69 _| TX24-30R-6ST-NIE 
670-1371-NDO 1.64 93 72 | TX24-30R-10ST-H1E 
WIG) ale ee 670-1372-ND 1.56 88 69 | TX24-30R-10ST-N1E 
g.g |970-1373-NDO 1.64 93 72 | TX24-30R-12ST-H1E 
“| 670-1374-ND 1.56 88 69 | TX24-30R-12ST-N1E 

9.g | 670-1384-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-6ST-H1E 

| 670-1385-ND 1.75 1.00 -88_| TX24-40R-6ST-NIE 
670-1380-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-10ST-H1E 
40 agl3| 380 88 | 670-1381-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-10ST-N1E 
gg | 670-1382-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-12ST-H1E 
“| 670-1383-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-12ST-N1E 

9. | $70-1392-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX24-50R-6ST-H1E 

“| 670-1393-ND 217 1.24 1.06 | TX24-50R-6ST-NIE 
670-1388-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX24-50R-10ST-H1E 
ag S0ae | 2444 88 670-1389-ND 217 1.24 1.06 | TX24-50R-10ST-N1E 
g.g | 670-1390-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX24-50R-12ST-H1E 
“| 670-1391-ND 217 1.24 1.06 | TX24-50R-12ST-N1E 

670-1401-ND 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-6ST-E1E 

2.8 | 670-1403-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-6ST-NIE 

670-1402-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-6ST-H1E 
670-1396-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-10ST-H1E 
6 MBBS POE 88 670-1397-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-10ST-N1E 
670-1398-ND 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-12ST-E1E 
8.8 | 670-1399-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-12ST-H1E 
670-1400-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-12ST-N1E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
Positions A B C_ | Part No. i 25 100 | Part No. 
670-1413-ND 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-6ST-E1E 
2.8 | 670-1414-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-6ST-H1E 
670-1415-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-6ST-NIE 
670-1407-ND 2.87 1.64 1.40 | TX24-80R-10ST-E1E 
80 49.53 63.4 6.8 | 670-1408-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-10ST-H1E 
670-1409-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-10ST-N1E 
670-1410-ND 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-12ST-E1E 
8.8 | 670-1411-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-12ST-H1E 
670-1412-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-12ST-NIE 
670-1362-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-6ST-E1E 
2.8 | 670-1363-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-6ST-H1E 
670-1364-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-6ST-N1E 
670-1356-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-10ST-E1E 
100 62.23 76.1 6.8 | 670-1357-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-10ST-H1E 
670-1358-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-10ST-N1E 
670-1359-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-12ST-E1E 
8.8 | 670-1360-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-12ST-H1E 
670-1361-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-12ST-N1E 
670-1367-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-120R-6ST-E1E 
120 | 7493 | 888 | 28 | 670-1368-NDO 3.33 2.00 1.78 _| 1X24-120R-6ST-HIE 
Fig. 2 — Receptacle, Right Angle - Thru Hole 
670-1377-NDO 2.87 1.64 1.40 | TX24-30R-LT1-H1E 
30 17.78 31.7 — | 670-1378-NDO 1.64 93 72 | TX24-30R-LT-H1E 
670-1379-ND 1.56 88 69 | TX24-30R-LT-N1E 
670-1386-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-LT-H1E 
say ene ee 670-1387-ND 2.45 1.40 1.23 | TX24-40R-LT-NIE 
670-1394-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX24-50R-LT-H1E 
50 a bash ~__| 670-1395-ND 217 1.24 1.06 | TX24-50R-LT-N1E 
670-1405-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-LT-H1E 
a 36.83 _ 670-1406-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-LT-NIE 
670-1416-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-LT-H1E 
80 49.53 63.4 —_ | 670-1417-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-LT-NIE 
670-1365-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-LT-H1E 
100 62.28 ian 670-1366-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-LT-N1E 
120 74.93 88.8 — _| 670-1369-NDO 3.87 2.26 2.07_| TX24-120R-LT-H1E 
140 90.17 | 104.04 | — | 670-1370-NDO 6.33 3.59 3.38 _| TX24-140R -LT-H1E 
Fig. 3 — Plug, Straight - Thru Hole 
92 670-1434-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-6ST-H1E 
“| 670-1435-ND 1.56 88 69 _| TX25-30P-6ST-N1E 
670-1436-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-8ST-H1E 
Ey ee ly _ 670-1437-ND 1.60 90 70 | TX25-30P-8ST-NIE 
152 670-1432-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-12ST-H1E 
“| 670-1433-ND 1.56 88 69 _| TX25-30P-12ST-N1E 
670-1442-ND 1.86 1.06 91 | TX25-40P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1443-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-6ST-H1E 
670-1444-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-6ST-NIE 
670-1445-ND 1.86 1.06 91 | TX25-40P-8ST-E1E 
o eae 6.0 11.2 | 670-1446-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-8ST-H1E 
670-1447-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-8ST-N1E 
152 670-1440-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-12ST-H1E 
| 670-1441-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-12ST-N1E 
670-1451-ND 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1452-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-H1E 
670-1453-ND 217 1.24 1.06 | TX25-50P-6ST-N1E 
50 30.48 44.4 142 670-1454-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-8ST-H1E 
™ | 670-1670-ND 2.17 1.24 1.06 | TX25-50P-8ST-N1E 
15.2 670-1449-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-12ST-H1E 
670-1450-ND 2.17 1.24 1.06 | TX25-50P-12ST-N1E 
670-1459-ND 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1460-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-6ST-H1E 
670-1461-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-6ST-N1E 
670-1462-ND 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-8ST-E1E 
60 36.83 anf 11.2 | 670-1463-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-8ST-H1E 
670-1464-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-8ST-N1E 
15.2 670-1457-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-12ST-H1E 
670-1458-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-12ST-N1E 
92 670-1470-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-6ST-E1E 
“| 670-1471-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-6ST-N1E 
112 670-1472-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-8ST-E1E 
80 49.53 63.4 670-1473-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-8ST-N1E 
670-1467-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-12ST-E1E 
15.2 | 670-1468-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-12ST-H1E 
670-1469-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-12ST-N1E 
670-1420-ND 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1421-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-6ST-H1E 
670-1422-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-6ST-N1E 
670-1423-ND 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-8ST-E1E 
100 e228 7.1 11.2 | 670-1424-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-8ST-H1E 
670-1425-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-8ST-N1E 
15.2 670-1418-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-12ST-H1E 
670-1419-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-12ST-N1E 
670-1428-NDO 3.87 2.26 2.07 | TX25-120P-6ST-H1E 
120 ioe 88.8 a 670-1429-ND 3.69 2.16 1.97 _| TX25-120P-6ST-N1E 
Fig. 4 — Plug, Right Angle - Thru Hole 
670-1438-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-LT-H1E 
30 17.78 317 670-1439-ND 1.60 90 70 | TX25-30PLT-N1E 
40 24.13 38.0 — | 670-1448-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-LT-N1E 
50 30.48 44.4 —_| 670-1456-ND 2.17 1.24 1.06 | TX25-50P-LT-N1E 
670-1465-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX25-60P-LT-H1E 
7 a ou 670-1466-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-LT-N1E 
670-1474-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-LT-H1E 
80 408 _ 670-1475-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-LT-N1E 
670-1426-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-LT-H1E 
100 62.28 os 670-1427-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-LT-N1E 
120 74.93 88.8 — | 670-1430-NDO 3.87 2.33 2.07__| TX25-120P-LT-H1E 
140 90.17 | 104.04 | — | 670-1431-ND 6.33 3.59 3.38 | TX25-140P-LT-N1E 
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Samlec 


.0197” (0.5mm) High Speed 


Sockets and Headers 
QSH and OTH Series WE 


Specifications: (QSH Series) + Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
* Contact Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50u” (1.27um) 
Nickel * Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 
30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QTH and 5mm Stack Height 
Mates with: QTH 


Specifications: (QTH Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
* Terminal Material: Phosphor Bronze Plating: Gold over 50u” (1.27m) 
Nickel Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 
30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QSH and 5mm Stack Height 
Mates with: QSH 


Dimensions 
No. of (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 1 10 100 
Sockets 
60 | 41.27 SAM8180-ND 8.86 6.65 5.54 
120 | 81.27 SAM8181-ND 9.71 7.39 6.33 
180 | 121.27) — SAM8182-ND 13.05 10.04 8.41 
240 | 161.27 SAM8183-ND 15.47 11.96 10.20 
300 | 201.27 SAM8184-ND 18.44 14.93 12.52 
Headers 
4.27 SAM8185-ND 9.02 6.77 5.64 
eo | 40.00 7.26 SAM8186-ND 9.31 6.99 5.82 
. 10.27 | SAM8187-ND 13.66 10.75 9.01 
15.25 | SAM8188-ND 14.12 11.11 9.31 
4.27 SAM8189-ND 9.89 7.53 6.45 
420 | 80.00 7.26 SAM8190-ND 10.19 7.76 6.65 
10.27 | SAM8191-ND 15.62 12.07 10.30 
15.25 | SAM8192-ND 16.13 12.47 10.63 
4.27 SAM8193-ND 13.30 10.23 8.57 
480 | 120.00 7.26 SAM8194-ND 13.40 10.54 8.84 
: 10.27 | SAM8195-ND 20.50 16.11 13.91 
15.26 | SAM8196-ND 20.16 16.43 14.12 
4.27 SAM8197-ND 15.75 12.18 10.39 
240 | 160.00 7.26 SAM8198-ND 16.24 12.55 10.71 
: 10.27 | SAM8199-ND 23.64 19.27 16.55 
15.26 | SAM8200-ND 24.44 19.92 17.11 
4.27 SAM8201-ND 18.80 15.22 12.76 
300 | 200.00 7.26 SAM8202-ND 19.36 15.22 13.14 


10.27 | SAM8203-ND 29.56 24.10 20.70 
15.26 | SAM8204-ND 29.78 24.44 21.38 


.0315” (0.80mm) High Speed 


Sockets and Headers 
QSE and QTE Series we 


Specifications: 


¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer * Terminal Material: Phosphor 
Bronze «Plating: Gold over 50u” (1.27m) Nickel * Current Rating: Contacts: 
2A @ 80°C, Ground Plane: 9.5A @ 80°C * Operating Temperature Range: -55°C 
~ 125°C * Voltage Rating: (QSE) 225VAC mated with QSE and 5mm Stack 
Height * Voltage Rating: (QTE) 225VAC mated with QTE and 5mm Stack Height 
* QTE Series Mates with QSE * QSE Series Mates with QTE 


Dimensions 
No. of (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 1 10 100 
Sockets 
40 21.27 SAM8123-ND 640 468 3.82 
80 41.27 SAM8124-ND 8.45 6.34 5.28 
120 | 61.27 _ SAM8125-ND 9.71 7.39 6.33 
160 | 81.27 SAM8126-ND 11.59 891 7.47 
200 | 101.27 SAM8127-ND 13.19 10.14 8.50 
Headers 
4.27 SAM8128-ND 6.28 465 3.85 
40 20.00 7.26 SAM8129-ND 6.48 480 3.97 
F 10.27 | SAM8130-ND 7.83 564 4.70 
15.24 | SAM8131-ND 9.84 7.49 6.42 
4.27 SAM8132-ND 859 645 5.37 
80 40.00 7.26 SAM8133-ND 8.86 6.65 5.54 
: 10.27 | SAM8134-ND 10.28 «7.83 6.71 
15.24 | SAM8135-ND 13.44 10.57 8.86 


Dimensions 

No. of (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 1 10 100 
4.27 SAM8136-ND 9.89 7.53 6.45 
120 | 60.00 7.26 SAM8137-ND 10.19 7.76 6.65 
: 10.27 | SAM8138-ND 12.06 9.28 7.78 
15.24 | SAM8139-ND 16.13 12.47 10.63 
4.27 SAM8140-ND 11.81 9.09 7.62 
160 | 80.00 7.26 SAM8141-ND 12.17 9.36 7.85 
. 10.27 | SAM8142-ND 14.43 11.35 9.52 
15.24 | SAM8143-ND 18.82 15.24 12.77 
4.27 SAM8144-ND 13.43 10.33 8.66 
200 | 100.00 7.26 SAM8145-ND 13.53 10.64 8.92 
s 10.27 | SAM8146-ND 16.39 12.67 10.81 
15.24 | SAM8147-ND 20.36 16.60 14.26 


.0315” (0.08mm) Edge Rate 


Sockets and Headers 
ERF8 and ERM8 Series 


Specifications: 


Insulator Material: Black LCP * Terminal Material: Phosphor Bronze « Plat- 
ing: Gold or Tin over 50” (1.27m) Nickel * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * ERF8 Contact Material: BeCu 


Header 


Socket 


Dimensions 
(mm) Digi-Key Price Each 
Part No. 10 100 
Sockets 
SAM8618-ND 4.36 3.55 
SAM8619-ND i 4.78 3.95 
SAM8620-ND i 7.50 5.00 
SAM8621-ND ¥ 8.14 5.55 
SAM8622-ND i 7.02 6.02 
SAM8623-ND TIE 6.66 
SAM8624-ND 8.32 7.13 
SAM8625-ND 8.51 7.29 
Headers 
SAM8602-ND 
SAM8603-ND 
SAM8604-ND 
SAM8605-ND 
SAM8606-ND 
SAM8607-ND 
SAM8608-ND 
SAM8609-ND 
SAM8610-ND 
SAM8611-ND 
SAM8612-ND 
SAM8613-ND 
SAM8614-ND 
SAM8615-ND 
SAM8616-ND 
SAM8617-ND 


.0315” (0.80mm) 
Sockets CLE Series 


Specifications: 

¢ Insulator Material: Black Liquid 
Crystal Polymer * Contact Material: 
Beryllium Copper » Plating: Gold 
over 50u” (1.27m) Nickel * Current 
Rating: .75A @ 80°C ambient 
© Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C * Contact Resistance: 15 
mQ max. (initial) * Mates with: FTE 
Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.f¢ 1 10 

0.8 SAM1142-01-ND 7.88 7.05 5.81 
1.6 SAM1142-02-ND 8.07 7.22 © 5.95 
24 SAM1142-03-ND 8.26 7.39 6.09 
3.2 SAM1142-04-ND 8.45 7.56 6.23 
10 4.0 SAM1142-05-ND 8.64 7.73 637 


12 48 SAM1142-06-ND 8.83 7.90 6.51 
14 5.6 SAM1142-07-ND 9.02 8.07 6.65 
16 64 SAM1142-08-ND 9.21 8.24 6.79 
18 72 SAM1142-09-ND 9.40 841 6.93 
20 8.0 SAM1142-10-ND 9.59 8.58 7.07 


22 8.8 SAM1142-11-ND 9.78 875 7.21 
24 9.6 SAM1142-12-ND 9.97 8.92 7.35 


ft More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


RoHS 


commune 


.0315” (0.80mm) Headers 


FTE Series ~w 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze »* Plating: Gold over 50u” (1.27um) Nickel 
¢ Current Rating: .75A @ 80°C ambient * Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C + Mates with: CLE Series 


Dual Dual Right 
Vertical Angle 


1.90 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 08 SAM1144-01-ND 8.42 754 6.21 
4 16 SAM1144-02-ND 8.61 7.71 6.35 
6 24 SAM1144-03-ND 8.80 7.88 6.49 
8 3.2 SAM1144-04-ND 8.99 8.05 6.63 
10 4.0 SAM1144-05-ND_ 9.18 8.22 6.77 
12 48 SAM1144-06-ND 9.37 839 6.91 
14 5.6 SAM1144-07-ND 9.56 856 = 7.05 
16 64 SAM1144-08-ND 9.75 873 7.19 
18 7.2 SAM1144-09-ND 9.94 8.90 7.33 
20 8.0 SAM1144-10-ND 10.13 9.07 7.47 
22 8.8 SAM1144-11-ND 10.32 924 7.61 
24 9.6 SAM1144-12-ND_ 10.51 941 7.75 
Dual Row, Right Angle 

2 0.8 SAM1143-01-ND 10.92 9.78 8.05 
4 16 SAM1143-02-ND 11.17 10.00 8.24 
6 24 SAM1143-03-ND 11.42 10.22 8.42 
8 3.2 SAM1143-04-ND 11.67 1044 8.60 
10 4.0 SAM1143-05-ND_ 11.91 10.66 8.78 
12 48 SAM1143-06-ND 12.16 10.88 8.96 
14 5.6 SAM1143-07-ND 12.41 11.11 9.15 
16 64 SAM1143-08-ND 1265 11.33 9.33 
18 7.2 SAM1143-09-ND 12.90 11.55 9.51 
20 8.0 SAM1143-10-ND_ 13.15 11.77 9.69 
22 88 SAM1143-11-ND 13.40 11.99 9.87 
24 9.6 SAM1143-12-ND 13.64 12.21 10.06 


.040” (1.00mm) Low Profile 
Sockets CLM Series 


Specifications: « Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze »¢ Pla- 
ting: Pre-plated 10” (0.25um) Gold 
on contact, Tin-Lead on Tail » Current 
Rating: 1.5A @ 80°C * Operating Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C » Contact 
Resistance: 15mQ max. * Mates with: 
FTMH Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | PartNo.t il 10 100 
2 1.43 SAM1129-01-ND 4.86 436 3.59 
4 2.43 SAM1129-02-ND 5.07 454 3.74 
6 3.43 SAM1129-03-ND 5.28 473 3.90 
8 4.43 SAM1129-04-ND 5.49 4.92 4.05 
10 5.43 SAM1129-05-ND 5.70 6.10 4.20 
12 6.43 SAM1129-06-ND 5.91 5.29 4.36 
14 7.43 SAM1129-07-ND 6.12 5.48 4.51 
16 8.43 SAM1129-08-ND 6.33 5.67 4.67 
18 9.43 SAM1129-09-ND 6.54 6.85 4.82 
20 10.43 | SAM1129-10-ND 6.75 6.04 4.97 
22 11.43 | SAM1129-11-ND 6.95 6.23 5.13 
24 12.43 | SAM1129-12-ND 7.16 6.41 5.28 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) 
Micro Headers FTMH Series a 


Specifications: « \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phoshpor Bronze ¢ Current Rating: 1.54 @ 80°C ambient 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Mates with: CLM, MLE Series 


Dual Vertical 


Dual Right Angle 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 2 SAM1131-01-ND 5.67 5.08 = 4.18 
4 4 SAM1131-02-ND 5.83 6.22 4.30 
6 6 SAM1131-03-ND 5.99 5.37 4.42 
8 8 SAM1131-04-ND 6.16 5.51 4.54 
t More product available online. For pricing and 
availability, visit our website. (Continued) 
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118 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


” H i saa r th H 
Samilec 242° (1.00mm) Micro | [ye [mat | pa weet) | .050” (1.27mm) Micro TRS 
—————L =— Headers FIMd Series (Cont) Gold/Flaston Contacto Matte Tin onTail Headers FrsHSeries .w @ © 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 4 | 297 | SAM1153-02-ND 392 352 290 tie 
oseal Ann) Raat Ney : LENCE H a1 SAM158-04-ND 428 380 313 enerae ial: Black Liquid Crystal Pol Terminal Material 
h -04-| id x i * Insulator Material: Blac! qui rystal Polymer ¢ Termina jaterial: 
is 2 Sere oa a ne jo | 6.78 | SAM1153-05-ND 4413.95 3.25 Phosphor Bronze « Plating: 10u" (.25ym) Gold on post, Matte Tin on Tail 
ue 5: a 12 8.05 SAM1153-06-ND. 4.57 409 3.37 ¢ Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient * Operating Temperature: -55°C ~ 
4 14 Ree ON 664 5.95 4.90 07 125°C * Mates with: FFSD, CLP, FLE Series 
ee 14 | 932 | SAM1153-07-ND 473 4.24 3.49 
16 16 SAMH1131-08-ND 680 6.09 5.02 16 | 1059 MReeRntestnatts Wen. ase es 
18 18 SAM1131-09-ND 696 6.23 5.14 : ia : ; : 
18 | 11.86 | SAM1153-09-ND 505 453 373 
20 20 SAM1131-10-ND 713 6.38 © 5.25 20 | 13.13 | SAM1153-10-ND 522 467 3.85 
22 22 SAM1131-11-ND 7.29 652 5.37 22 | 14.40 | SAM1153-11-ND 538 482 3.97 
24 24 | SAM1131-12-ND_ 745 6.67 _5.49 24 | 15.67 | SAM1153-12-ND 554 496 4.09 
Dual Row, Right Angle 26 | 16.94 | SAM1153-13-ND 570 510 4.20 
2 2 SAM1130-01-ND 743 665 5.48 F 5, oa Sa ; 
4 4 SANM4130-02-ND 764 6.84 563 t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
6 6 SAM1130-03-ND 785 7.03 5.79 
8 8 SAM1130-04-ND 8.06 7.21 5.94 ” ” 
10 40 | SAM1130-05-ND 827 7.40 6.09 .050 xX .050 (1 27mm x 
12 12 SAM1130-06-ND 847 759 6.25 . . 
14 | 14 | SAM1130-07-ND 868 7.77 6.40 1 .27mm) Micro Strips 
16 16 SAMH1130-08-ND 889 7.96 6.56 FTS Seri 
18 18 SAM1130-09-ND 910 815 671 ri 
20 20 SAM1130-10-ND 931 833 6.86 Srles 
22 22 SAM1130-11-ND 952 852 7.02 Specifications: 
24 24 SAM1130-12-ND 973 871 7A7 ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal Material: y 
- - : Phoshpor Bronze © Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient * Operating Right Angle 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. Temperature: -55°C ~ 125°C Plating: 10” (.25um) Gold on post, Tin on Surface Mount Technology 
Tail « Mates with: FFSD, CLP, FLE Series 
” No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Through Hole 
pi 040 (1 F 00m m) lol 9 Surface: Mount Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
. Surface Mount 
Standard Sockets MLE Series = .AX 4 2.54 | SAM1161-02-ND 378 3.39 «2.79 
Specifications: 6 3.81 | SAM1161-03-ND 392 352 2.90 
& lwgulatcr Material: Biaek 8 5.08 | SAM1161-04-ND 407 3.64 —-3.00 
Liquid Crystal Polymer * Contact 10 6.35 | SAM1161-05-ND 421 377 3.11 
Material: Beryllium Copper 12 7.62__| SAM1161-06-ND 435 3.90 3.21 
sn eee 14 8.89 | SAM1161-07-ND 449° 4.033.382 
Fan FR ee fs 16 | 10.16 | SAM1161-08-ND 464 415 3.42 
asthe. ik ith: 18 | 11.43 | SAM1161-09-ND 478 4.28 «3.53 
oe aoe el + Mates with: 20 | 1270 | SAM1161-10-ND 492 4.41 3.63 
22 13.97_|_SAM1161-11-ND 506 4.54 3.74 
5 = 5 24 15.24 | SAM1161-12-ND 521 466 3.84 
Li lta GLE) EricejEach 26 | 16.51 | SAM1161-13-ND 535 479 3.95 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 7 
MIEN Sian are 33 Dim. (mm) _| Digi-Key Price Each Right Angle Surface Mount 
: “01 7. .35 5. B | Part No.t 10 4 2.54 | SAM1160-02-ND 435. 3.90 3.21 
4 | 22 | SAM1132-02-ND 730° 6.53 5.38 6 3.81 | SAM1160-03-ND 452 405 3.34 
6 | 32 | SAM1132-03-ND 750 6.71 5.53 mnrougty Hole) 8 5.08 | SAM1160-04-ND 469 420 3.46 
8 42 SAM1132-04-ND 7.70 6.89 5.67 Mates with CLP Series 10 6.35 SAM1160-05-ND 4.86 4.36 3.59 
1o_| 5.2 | SAM1132-05-ND 7897.07 5.82 SAM1158-02-ND 3272. 12 7.62__|_SAM1160-06-ND 504 4513.74 
12 | 62 | SAM1132-06-ND 8.09 7.25 597 SAM1158-03-ND 340 3. 14 8.89 | SAM1160-07-ND 521 4.66. 3.84 
14 | 7.2 | SAM1132-07-ND 829 743 6.12 SAM1158-04-ND 3.53 3. 16 10.16 | SAM1160-08-ND 538 4.82 3.97 
16 8.2 | SAM1132-08-ND 849 760 6.26 65 | SAM1158-05-ND 3.67 . 18 11.43 | SAM1160-09-ND 555 4.97 4.09 
18 | 9.2 | SAM1132-09-ND 869 778 641 SAM1158-06-ND 3.803. 20 12.70 | SAM1160-10-ND 572 512 4.22 
20 | 10.2 | SAM1132-10-ND 889 796 656 SAM1158-07-ND 393.3. 22 13.97 _|_SAM1160-11-ND 589 5.27 4.34 
SAM1158-08-ND 407 3. 24 15.24 | SAM1160-12-ND 606 543 4.47 
22 | 11.2 | SAM1132-11-ND 909 814 670 
49+ SAM1158-09-ND 420 3. 26 16.51_| SAM1160-13-ND 623 558 4.60 
24 | 12.2 | SAM1132-12-ND 929 832 6.85 SA RECG th) 433 i 
i i ici ilability, visi i SAM1158-11-ND 447 Mixed Technology 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. ah i i 7 5A SAM1162-02-ND 435 300. 321 
12 4 . 6 3.81 | SAM1162-03-ND 452 4.05 3.34 
SAM1158-13-ND 4.73 : 8 5.08 | SAM1162-04-ND 469 4.20 3.46 
” i x ; ; 
. 050 (1 .27mm) Low ites with FFSD Series 10 6.35 | SAM1162-05-ND 486 4.36 3.59 
P fil S k : . SAM1156-02-ND 327. 12 7.62__| SAM1162-06-ND 504 4513.71 
rove SOCKEetS CLP Series SAM1156-03-ND 340 3. 14 | 8.89 | SANH162-07-ND 521 466 3.84 
eee. SAM1156-04-ND 353 3. 16 10.16 | SAM1162-08-ND 538 4.82 3.97 
Specifications: SAM1156-05-ND 367 3. 18 11.43 | SAM1162-09-ND 555 4.97 4.09 
jhauatat Matertaly Black SAM1156-06-ND 3.80 i 20 12.70 | SAM1162-10-ND 5.72 512 4.22 
igquid Crystal Polymer 22 13.97 |_SAM1162-11-ND 589 5.27 «4.34 
; ‘ak SAM1156-07-ND 393 3. 
ramuaet Material, hosp SAM1156-08-ND 4073. 24 | 15.24 | SAM1162-12-ND 6.06. 5.43. 4.47 
175A @ 80°C ambient » Oper: SAM1156-09-ND 420 3. 26 16.51_| SAM1162-13-ND 623 558 4.60 
ating Temperature: -55°C ~ SAM1156-10-ND 4.33 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
125°C * Contact Resistance: SAM1156-11-ND 4.47 
10mQ max. ws Mates with: SAM1156-12-ND. 4.60 3 
FTSH, FTS Series SAM1156-13-ND 4734. 050 ” (1 27m m) 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each " . . n g 
Pos. | (mm) | PartNo.t 10100 Mates with CLP Series Pitch Sockets FLE Series .w 
in i 2.54 | 1.65 | SAM1159-02-ND 378 3. 2.79 
10p” (0.25pm) Gold Plat eae 
4 2.97 bil 02 atl Ms = = 473.43 3.81 | 1.65 | SAM1159-03-ND 3.92 . 2.90 Specifications: 
: -02- 4 : : 5.08 | 1.65 | SAM1159-04-ND 407 3. 3.00 sats ‘aut 
6 | 4.24 | SAMI154-03-ND 484 433-357 -05- * Insulator Material: Black'Liquid 
6.35 | 1.65 | SAM1159-05-ND 424 ; 311 Ciystél Polymer » Contact Mat 
8 | 5.51 | SAM1154-04-ND 502 449 370 -06- rystal Polymer * Contact Materi 
7.62 | 1.65 | SAM1159-06-ND 435 3. 3.21 Phosphor Bi = Platlag: 
10 | 678 | SAM1154-05-ND 520 465 3.83 osphor Bronze ating: 
12 | 8.05 | SAM1154-06-ND 5.38 4.82 3.97 8.89 | 1.65 | SAM1159-07-ND 4.49 4.03 3.32 Gold over 50y” (1.27um) Nickel 
Yai 10.16 | 1.65 | SAM1159-08-ND 4.64 i! 3.42 Current Rating: 1.754 @ 80°C 
14 | 9.32 | SAM1154-07-ND 556 4.98 4.10 41.43 | 165 | SAM1159-09-ND 478 353 rf ; 
16 | 10.59 | SAM1154-08-ND 574 5.14 4.23 4270 | 4165 | SAM1159-10-ND 490, 363 ambient * Operating Temperature 
18 | 11.86 | SAM1154-09-ND 592 530 4.37 13.97 | 165 | SAM1159-11-ND 506 : 374 Range: -55°C ~ 125°C + Contact 
20 | 13.13 | SAM1154-10-ND 610 546 4.50 : : : : : Resistance: 15mQ max » Mates 
22 | 14.40 | SAM1154-11-ND 6.28 5.62 463 15.24 | 1.65 | SAM1159-12-ND 5.21 E 3.84 with: FTSH, FTS Series 
24 | 15.67 | SAM1154-12-ND 646. 578 476 16.51 | 1.65 | SAM1159-13-ND 5.35 4.79 3.95 - —_ - 
26 | 16.94 | SAM1154-13-ND 664 5.95 4.90 Mates with FFSD Series No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
> 7 Pos. | (mm) | Part No.t il 10 100 
10p” (0.25um) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 2.54 3.05 | SAM1157-02-ND 3.78 f 2.79 
3.81 | 3.05 | SAM1157-03-ND 3.92 352 290 4 | 2.65 | SAM1226-02-ND 671 6.01 4.95 
4 2.97 SAM1155-02-ND 4.29 3.85 3.17 5.08 3.05 | SAM1157-04-ND 407 3.00 6 3.92 SAM1226-03-ND 6.87 6.15 5.07 
6 | 4.24 | SAM1155-03-ND 447 4.01 3.30 jo | 625 | 305 WSaRMReaostia A934 : att 8 | 5.19 | SAM1226-04-ND 703 629 5.18 
8 | 5.51 | SAM1155-04-ND 465 447 3.43 42 | 762 | 305 | SAN1157-06-ND 495 3 321 10 | 646 | SAM1226-05-ND 719 «6.44 5.30 
10 | 678 | SAM1155-05-ND 484 433 3.57 : ! : : : 12_| 7.73 _| SAM1226-06-ND 735 6.58 5.42 
12 | 8.05 | SAM1155-06-ND 5.02 449 3.70 14 | 8.89 | 3.05 | SAM1157-07-ND 449 4, 3.32 1419.00 | SAM1226-07-ND 751673 554 
14 | 9.32 | SAM1155-07-ND 520 465 383 16 / 10.16 | 3.05 | SAM1157-08-ND 46400 4. 3.42 16 | 10.27 | SAM1226-08-ND 768 687 5.66 
16 | 10.59 | SAM1155-08-ND 5.38 4.82 3.97 18 | 11.43 | 3.05 | SAM1157-09-ND 478 4.28 3.53 18 | 11.54 | SAM1226-09-ND 784 7.02 «5.78 
18 | 11.86 | SAM1155-09-ND 556 4.98 4.10 20 | 12.70 | 3.05 | SAM1157-10-ND 4.92 . 3.63 20 | 12.81 | SAM1226-10-ND 8.00 7.16 5.90 
20 | 13.13 | SAM1155-10-ND 574 5.14 4.23 22 | 13.97 | 3.05 | SAM1157-11-ND 5.06 4. 3.74 22 | 14.08 | SAM1226-11-ND 816 7.31 6.02 
22 | 14.40 | SAM1155-11-ND 592 530 4.37 24 | 15.24] 3.05 | SAM1157-12-ND 521 i 3.84 24 | 15.35 | SAM1226-12-ND 832 745 6.14 
24 | 15.67 | SAM1155-12-ND 610 546 450 26 [16.51 | 3.05 | SAM1157-13-ND 5.35 4. 3.95 26 | 16.62 | SAM1226-13-ND 848 7.60 6.26 
26 16.94 | SAM1155-13-ND 6.28 5.62 4.63 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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LSS = No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
& el mi = G Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10-100 
Through Hole — Right Angle TFML 12 12 SAM1164-06-ND. 4.91 440 3.62 
20 | 15.88 | SAM8260-ND 426 297 2.44 14 14 | SAM1164-07-ND 5.08 = 4.55 3.75 
PEI 
‘| 050 (1 : 27m m) 30 | 22.23 | SAM8263-ND 5.21 3.77 3.09 16 7 16 | SAM1164-08-ND 5.25 4.70 3.88 
40 | 28.58 | SAM8266-ND 645 4.78 3.95 18 18 | SAM1164-09-ND 5.42 486 4.00 
So C kets an d H ea d ers AL > | 50. | 34.93 | SAMe269-ND 805 5.80 4.83 20 20 | SAM1164-10-ND 5.60 5.01 4.13 
: - 22 22 | SAM1164-11-ND 5775.16 4.25 
FML,.TFEML and TEM Seri 60 | 41.28 | SAM8272-ND 926 695 5.79 
s e and Series 80 | 53.98 | SAM8275-ND 1076 819 7.02 24 24 | SAM1164-12-ND 5.94 5.82 4.38 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact z -13- 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Gold over 50u” (1.27um) Nickel 90 60.33 | SAMB276-ND) 11.86 9.42 785 26 26 SEM ifetal SND) eal BAL a8) 
«Current Rating: 2A @ 80°C ambient + Voltage Rating: 350VAC * Operating 100 | 66.68 | SAM8281-ND 13.16 10.13 8.49 Surface Mount — Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Socket Contact Resistance: 15mQ it 4 4 SAM1166-02-ND 4.23 379 3.12 
max ¢ Socket Insertion Depth: .120” (3.05mm) to .160” (4.06mm) » Socket Through Hole TEM with Weld'Tabs 
Insertion Force: 2.50z (0.69N) average (single contact only) * Header Locking 10 | 9.53 | SAM8698-ND 277 1.88 1.52 6 6 SAM1166-03-ND 4.40 3.94 3.25 
Features: 10 ~ 20 (one latch), 25 and 30 (two latches), 35 ~ 50 (three latches) 20 15.88 | SAM8699-ND 4.34 3.03 2.48 8 8 SAM1166-04-ND 457 4.09 3.37 
* Socket Max Cycles: 100 with 10” (0.25m) Gold » SFML Series Mates 7 -05-| 
with TEML Series « TFMIL Series Mates with SFML Series 2 | 20 | ee EO ples soi; 808 | ee taae ty 2s) 3) 
40 | 28.58 | SAM8701-ND 640 468 3.82 12 12__| SAM1166-06-ND 491 440 3.62 
50 | 34.93 | SAM8702-ND 755 5.44 4.53 14 14 | SAM1166-07-ND 508 455 375 
Through Hole Surface Mount 60 41.28 | SAM8703-ND 8.57 6.43 5.36 16 16 SAM1166-08-ND 6.25 470 3.88 
4.19 Surface Mount — TFML 18 18 | SAM1166-09-ND 542 4.86 4.00 
| 9.58 20 | 15.88 | SAM8261-ND 426 297 2.44 20 20 | SAM1166-10-ND 5.60 5.01 4.13 
30 | 22.23 | SAM8264-ND 521 3.77 3.09 22 22 | SAM1166-11-ND 577 5.16 4.25 
40 | 28.58 | SAM8267-ND 645 4.78 3.95 24 24 | SAM1166-12-ND 594 5.32 4.38 
| $3.05 2 | 50 | 34.93 | SAM8270-ND 8.05 580 4.83 26 26 | SAM1166-13-ND 6.11 547 4.51 
80 41.28 | SAM8273-ND 9.26 8.95 5.79 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
80 | 53.98 | SAM8276-ND 1076 819 7.02 
Through Hole Weld Tab 90 | 60.33 | SAM8279-ND 1186 912 7.65 
im Surface Mount TFM with Weld Tabs .050” (1 .27mm) Socket 
10 | 953 | SAM8704-ND 298 2.02 41.59 
L 
to75 2.35 ; 20 | 15.88 | SAM8705-ND 473° 330 9271 Cable Assembly 
7 5 | 30. | 22.23 | SAMB706-ND 538 63.94 3.21 SFSD Series 
, 40 | 28.58 | SAM8707-ND 670 496 4.11 
Surface Mount Right Angle 50 34.93 | SAM8708-ND 7.90 5.93 4.94 Specifications: ¢ Insulator Material: Black LcP * Contact Material: BeCu 
> 11.91 60 41.28 | SAM8709-ND 9.36 7.02 5.85 * Plating: Gold over 50” (1.27m) Nickel * Operating Temperature Range: 
: : : a -55°C ~ 80°C » Mates with: TFM Series 
0.514] FF 
1.27 
J .0787” (2.00mm) 
eae a Low Profile Sockets wa 
0. 0 jim. igi-Key rice Eaci . 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 CLT Series 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Through Hole — SFML Material: Phosphor Bronze « Plating: 10” Gold over 50y” (1.27\1m) Nickel 
5 © Current Rating: 2A @ 80°C ambient » Operating Temperature Range: -55°C 
20 16.64 BSaMeze Aho 412 2.84 2.32 ~ 125°C « Contact Resistance: 10m max * Mates with: TMM Series 
30 | 22.99 | SAM8243-ND 495 351 2.88 Single End 
40 | 29.34 | SAM8245-ND 621 455 3.71 
50 | 35.69 | SAMS247-ND 748 5.54 4.58 ThraHele surface Mount 
; |60_| 42.04 | sams249-ND 862 6.47 _5.39 No. of | Cable | Digi-Key Price Each 
70 | 48.39 | SAM8251-ND 914 6.86 5.72 A Pos. | Length | Part No. 1 10 100 
80 | 54.74 | SAM8253-ND 10.01 7.62 6.53 sie Ke Single End 
90 | 61.09 | SAM8255-ND 11.25 8.56 (7.34 : : 10 SAM8662-ND 9.05 679 566 
100 | 67.44 | SAM8257-ND 1224 942 7.89 00 > 20 SAM8663-ND 13.01 10.00 8.39 
20 | 16.64 | SAM8710-ND 487 3.46 2.84 30 5 | SAM8664-ND 1718 © 13.28 11.13 
30 | 22.99 | SAM8711-ND 585 4.28 3.49 40 SAM8665-ND 20.71 16.27 14.06 
40 | 29.34 | SAM8712-ND 748 554 4.58 No. of |Dim. A] Digi-Key Price Each 50 SAM8666-ND 23.62 19.25 16.54 
50 | 35.69 | SAM8713-ND 898 6.74 5.61 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10» 100 60 SAM8667-ND 27.96 22.79 19.58 
, | 60 | 42.04 | SAM8714-ND 1033 7.86 © 6.74 Through Hole — Gold Plating 7 See iv : a ae 
70 | 48.39 | SAM8715-ND 1095 833 7.14 7 7 SAMA163-02-ND 444 a 308 : : : 
80 | 54.74 | SAM8716-ND 1224 942 7.89 7 5 SPINK DROID 35 aa ate 30 jor | SAM8670-ND 20.50 19.04 13.91 
90 | 61.09 | SAM8717-ND 13.46 1059 8.88 7 - PATEL aepa “aipgtce 49 40 SAM8671-ND 24.92 20.31 17.45 
100 | 67.44 | SAM8718-ND 1494 11.75 9.85 ia 6 Rin cenn a a aie 50 SAM8672-ND 29.37 24.10 21.09 
Surface Mount — SFML -05- , - : 60 SAM8673-ND 34.87 28.61 25.04 
30 | 1654 SERSSzEnIS i902 oe 12 12 | SAM1163-06-ND 486 436 359 Double End, Notch up, Straight 
30 | 22.99 | SAM8244-ND 517 367 3.01 4) aD 5.04 4823.72 20 __ | Sates74-no 1968 15.47 13.36 
40 | 29.94 | SAMB046-ND 625 463 «3.83 16 16 | SAM1163-08-ND 5.22 468 3.85 30 5 SAM8682-ND 25.04 20.41 17.53 
50 | 35.69 | SAM@248-ND 780 562 468 18 18 | SAM1163-09-ND 541 484 3.99 40 SAM8690-ND 30.67 25.17 22.03 
60 | 42.04 | SAM8250-ND 9.00 675 5.63 20 20 | SAM1163-10-ND 559 500 4.12 20 SAM8678-ND 21.34 17.40 14.94 
1 70 | 4229 WEaneseotis 6s 718 B06 09 99 | SAM1163-11-ND 577 «5.16 4.25 30 | 10” | SAM8686-ND 28.94 23.59 20.26 
; : : : 40 SAM8694-ND 35.74 29.33 25.67 
80 | 54.74 | SAM8254-ND 1044 7.95 6.81 24 | 24 | SAM1163-12-ND 5.95 5.33 4.39 isuble End Noten ch Sivalah 
90 | 61.09 | SAM8256-ND 1150 884 7.41 26 | 26 | SAM1163-13-ND 6.13 5.49 4.52 ouble End, Notch down, Straight 
400 | 67.44 | samg25e-ND 1276 9.81 8.23 Surface Mount — Gold Plating 20 fe) eet 19.68 15.47 18.36 
20 | 1604 (Rentientelnn ena * Sal Gos 30 5 SAM8683-ND 25.04 20.41 17.53 
: ; : : 4 4 Rae Ose 414 3.71 3.06 40 SAM8691-ND 30.67 25.17 22.03 
30 | 22.99 | SAM8720-ND 6.08 4.45 3.63 6 6 | SAM1165-03-ND 432 387 3.19 20 SAMB679-ND 2134 1740 14.94 
40 | 29.34 | SAM8721-ND 780 5.62 4.68 8 8 | SANM1165-04-ND 450 4.03 3.32 30 | 10” | SAMs687-ND 28.94 23.59 20.26 
50 | 35.69 | SAM8722-ND 9.36 7.02 5.85 10 10 SAM1165-05-ND 4.68 419 3.46 40 SAM8695-ND 35.74 29.33 25.67 
4 | 50 | 42.04 | SAMB723-ND 10.76 8.19 7.02 12 | 12 | SAM1165-06-ND 486 436 3.59 Double End, Notch up, Crossed 
70 _| 48.39 [ESAME/24:ND iat 668 7.44 4 | 44 | SAM1165-07-ND 504. 452 372 20 SAMB8676-ND 19.68 1547 13.36 
. ate ae bes bet 16 | 16 | SAM1165-08-ND 5.22 468 3.85 30 | 5” | sAMees4-ND 25.04 2041 17.53 
100 | 67.44 SAMB727-ND 15.60 12.06 10.29 bs pee) ee eel aee aee ss Sa et el 
: . : : 20 20 | SAM1165-10-ND 559 5.00 4.12 20 SAM8680-ND 21.34 17.40 14.94 
22 | 22 [eMneenny STi. sib, doe 30 | to” | SAMe6es-ND 2894 23.59 20.26 
Through Hole — TFML mA 241 SAM1165-412-ND 5.95. 5334.99 40 SAM8696-ND 35.74 29.33 25.67 
a wae | gasong soe ae 22) | | os | os | sumesseaw ___exa_sao_se | | | —_—_Peute int en down, reste 
50 | 34.93 | SAM8268-ND 733 543 4.49 Through Hole Gold on Contact, Matte: Tin om Tait 30 | 5" | SAM8685-ND 25.04 20.41 17.53 
2 | 60 | 41.28 | sams271-ND 842 632 5.27 4 4 | SAM1164-02-ND 42300 3793.12 40 SAM8693-ND 30.67 25.17 22.03 
80 | 53.98 | SAM8274-ND 980 7.46 6.39 6 6 | SAM1164-03-ND 440 3.94 3.25 20 SAM8681-ND 21.34 17.40 14.94 
90 | 60.33 | SAM8277-ND 11.02 839 = 7.19 8 8 SAM1164-04-ND 457 409 3.37 30 | 10” | SAM8689-ND 28.94 23.59 20.26 
100 | 66.68 | SAM8280-ND 1197 921 7.72 10 10 | SAM1164-05-ND 474 425 3.50 40 SAM8697-ND 35.74 29.33 25.67 
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Fy a A bby 
SS SSS] Sy No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each ( ) 
Samiec Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 .0787 2.00mm 
20 | 20 | SAM1175-10-ND 529 474 3.90 j AL 
—— 22 22 | SAM1175-11-ND 546 4.89 4.03 Box Sockets MMS Series g 
0787 ” 2 00 24 24 SAM1175-12-ND 5.63 5.05 4.16 Specliealns: . ieee Material Bak pau ostal Roum <Gonact 
-13- aterial: Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
* ( * mm) ab 26 SAMUS STS END) — 5.80 5.20 4,28 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin » Contact Resistance: 10mQ max. 
S f M t d L P fi | Matte Tin * Current Rating: 2A @ 80°C ambient » Mates with: TMM, TCMD Series 
urrace ount an ow rromile 4 4 | SAM1177-02-ND 220 1.98 1.63 
Th h H | H d 6 6 | SAM1177-03-ND 229 205 1.69 i i 
roug ole Headers 8 8 | SAM1177-04-ND 237 243 1.75 
4 77-05- : ; F 
10 | 10 | SAM1177-05-ND 246 221 1.82 
TMM Series GW t2_|_12_|_ sawti77-06-no 255 2.28 1.88 
ie , ar 14 | 14 | SAM1177-07-ND 263 236 1.94 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A @ 80°C ambient when 16 16 SAM1177-08-ND 2.72 2.44 2.01 
mated with SQT Series, 2.4A @ 80°C ambient when mated with CLT Series 18 | 18 | SAM1177-09-ND 280 251 2.07 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with 20 20 SAM1177-10-ND 2.89 259 2.13 
Tin * Mates with: SQT, SQW, TLE, SMM, MMS, TCSD, CLT Series 22 22 _|_SAM1177-11-ND 297 266 2.20 
24 | 24 | SAM1177-12-ND 3.06 274 226 
26 | 26 | SAM1177-13-ND 314 282 2.32 
20p)” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 
2 4 | SAM1168-02-ND 219 196 1.61 
3 6 | SAM1168-03-ND 228 204 1.68 
4 8 | SAM1168-04-ND 237 243 1.75 
5 10 | SAM1168-05-ND 247 221 1.82 
6 12__|_SAM1168-06-ND 257 2.30 1.89 
7 14 | SAM1168-07-ND 266 238 1.96 
8 16 | SAM1168-08-ND 276 247 2.03 
9 18 | SAM1168-09-ND 285 255 2.10 
10 | 20 | SAM1168-10-ND 294 264 217 
14 22 | _SAM1168-11-ND 3.04 2.72 2.24 
42 | 24 | SAM1168-12-ND 344-281 (2.31 
13 | 26 | SAM1168-13-ND 3.23 289 2.38 
30y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 
2 4 | SAM1170-02-ND 3.04 «2.720 2.24 
No.of |Dim. A] Digi-Key Price Each 3 6 | SAM1170-03-ND 315 283 2.33 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 4 8 | SAM1170-04-ND 327 2.93 2.41 
: : 5 10 | SAM1170-05-ND 338 3.03 2.50 
Fig. 1 — Single Row, Low Profile Through Hole 6 12 SAM1170-06-ND 3.50 3.13 258 
5 ae OAR = = tae = 7 14_| SAM1170-07-ND 3.61 3.23. 2.66 
-02- : : : 8 16 | SAM1170-08-ND 372 3.34 2.75 No.of |Dim. A] Digi-Key Price Each 
: " oe Hen ot oS ee 9 18 | SAM1170-09-ND 384 3.44 2.83 Pos. | (mm) Pat Not 1 10 100 
5 10 SAM1174-05-ND 219 1.96 161 10 20 SAM1170-10-ND 3.95 3.54 2.92 Fig. 1 — Single Row, Through Hole, Vertical 
3 7 SFR EZMeRND ae _ _ 11 22 SAM1170-11-ND 4.07 3.64 3.00 10” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
7] Ate 334 O10 173 12 | 24 | SAM1170-12-ND 418 3.74 3.08 2 | 4254 | SAM1230-02-ND 323. «289 238 
? SAM1174-07- . . a 13 | 26 | SAM1170-13-ND 429 3.85 3.17 3 | 6.254 | SAM1230-03-ND 338 3.03 2.50 
8 16 | SAM1174-08-ND 241 216 1.78 Matte Tin 4 | 8.254 | SAM1230-04-ND 353 347 261 
9 18 | SAM1174-09-ND 249 223 1.84 5 Fe GN a es 908 5 | 10.254 | SAM1230-05-ND 369 330 272 
10 | 20 | SAM1174-10-ND 257 230 1.89 : : : 6 | 12.254 | SAM1230-06-ND 384 3.44 2.83 
11 | 22 | SAM1174-11-ND 264 237 1.95 3 8 | SAM1172-03-ND 1.76 1.58 1.30 7 [14.254 | SAM1230-07-ND 399. 357 294 
12 24 SAM1174-12-ND 272 244 2.01 4 8 SAM1172-04-ND 1.81 1.63 1.34 8 16.254 | SAM1230-08-ND 4.14 3.71 3.06 
aa 5 10 | SAM1172-05-ND 187 168 = 1.38 9 | 18.254 | SAM1230-09-ND 429 385 3.17 
8 Sas pi 200.28 6 12__| SAM1172-06-ND 1.93 173 1.43 10 | 20.254 | SAM1230-10-ND 445 3.98 3.28 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 7 14 SAM1172-07-ND 1.99 178 147 11 99.954 | SAM1230-11-ND 4.60 4412 3.39 
2 4 | SAM1176-02-ND 257 231 1.90 rae 72 [24.254 | SAM1230-12-ND 475-425 ~~-3.50 
3 6 | SAM1176-03-ND 267 239 1.97 : HF Sw ei ar bee tes 13 | 26.254 | SAM1230-13-ND 490 439 3.62 
4 8 | SAM1176-04-ND 276 248 2.04 to | 20 | SAM1172-10-ND Sie. “dea: AED Matte Tin 
5 10 SAM1176-05-ND 2.86 256 2.11 11 00 SAM1172-11-ND 291 199 164 2 4.254 | SAM1234-02-ND 2.59 2.33 1.92 
6 42 | SAM1176-06-ND 295 265 218 AN : : : 3 | 6.254 | SAM1234-03-ND 272 244 2.01 
7 14) SAM1176-07-ND 305° 273 225 120} 24 | SAM1172-12-ND 227 2.04 1.68 4 | 8.254 | SAM1234-04-ND 284 255 240 
‘ : ; 13. | 26 | SAM1172-13-ND 2.33 209 1.72 5 | 10.254 | SAM1234-05-ND 296 266 2.19 
8 16 | SAM1176-08-ND 314 282 2.32 4 
6_| 12.254 |_saMi234-06-ND 309 277228 
9 | 18 |RSaUiTe nD 3.24 2.90 2.89 7 F 7 | 14.254 | SAM1234-07-ND 321 2.88 2.37 
10 20 SAM1176-10-ND 3.33 299 2.46 20” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 8 16.254 | SAM1234-08-ND 333 299 246 
i 22 SAM1176-11-ND 3.43 3.07 2.53 4 4 SAM1167-02-ND 3.74 3.35 2.76 9 48.254 | SAM1234-09-ND 3.46 310 2.55 
72 | 24 | SAM1176-12-ND 352 346 260 6 6 | SAM1167-03-ND 3.90 350 2.88 10 | 20.254 | SAM1234-10-ND 358 3.21 264 
13 | 26 | SAM1176-13-ND 3.62 3.24 2.67 8 8 | SAM1167-04-ND 407 3.64 3.00 11_| 22.254 | SAM1234-11-ND 371 3322.73 
Matte Tin 10 10 SAM1167-05-ND 4.23 379 3.12 12 | 24.254 | SAM1234-12-ND 3.83 3.43 2.83 
42 | 12 | SaMi167-06-ND 439 393 «3.04 13 | 26.254 | _SAM1234-13-ND 3.95 3.54 2.92 
2 4 | SAM1178-02-ND 1.43 1.28 © 1.05 : : é i i1 i 
a a ge 
3 6 | SAM1178-03-ND 1471.32 1.09 = 7 7 
16 | 16 | SAM1167-08-ND 471 4.22 3.48 10p" Gold Contact, Matte Tin on Tall 
4 8 | SAM1178-04-ND 1520 136 1.12 is | 13 eattenuatin 48 daz. Aa60 2 | 4254 | SAM1229-02-ND 376 337 278 
5 10 | SAM1178-05-ND 157 141 1.16 Ie BA ar 3 | 6.254 | SAM1229-03-ND 3.96 355 292 
6 12__| SAM1178-06-ND 162.145 1.19 20 | 20 | SAM1167-10-ND 5.04 0 4.51 3.71 4 | 8.254 | SAM1229-04-ND 416 3.73 «3.07 
7 14 | SAM1178-07-ND 166 149 (1.23 22 22 | _SAM1167-11-ND 5.20 465 3.83 5 | 10.254 | SAM1229-05-ND 436 3.91 3.22 
8 16 | SAM1178-08-ND 171153126 24 | 24 | SAM1167-12-ND 536 4.80 3.95 6 | 12.254 | SAM1229-06-ND 456 4.08 3.36 
9 4g | SAM1178-09-ND 176 158 130 26 | 26 | SAM1167-13-ND 552 4.94 4.07 7 (14.254 | SAM1229-07-ND 476 4.26 ~«3.51 
10 20 SAM1178-10-ND 1.80 1.62 1.33 30y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail " eee SA ea ae fe oe 
11 22 |_SAM1178-11-ND 1.85 1.66 1.37 4 4] SAM1169-02-ND 498 446 3.67 jo | 20.254] SAM129-10-ND 536 «4803.95 
72 | 24 | SAM1178-12-ND 190 1.70 1.40 6 6 | SAM1169-03-ND 518 464 3.82 41 | 22.254 | SAM1229-11-ND 556 498 4.10 
13 | 26 | SAM1178-13-ND 1.95 1.75 1.44 8 8 | SAM1169-04-ND 538 4.82 3.97 42 | 24.254 | SAM1229-12-ND 5.76 5.16 4.25 
10 | 10 | SAM1169-05-ND 558 4.99 4.11 13 | 26.254 | SAM1229-13-ND 5.96 5.33 4.39 
20y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 12 12__ | SAM1169-06-ND 5.78 5.17 4.26 aE Ce Matte Tin oar STi 356 
14 | 14 | SAM1169-07-ND 598 5.35. 4.41 : -02+ | ; ; 
4 4 | SAM1173-02-ND 317-284 2.34 
-08- 3 | 6.254 | SAM1233-03-ND 3.22 289 2.38 
8 6 | SAM1173-03-ND 331 296 2.44 i i See rete ae an ee 4 | 8.254 | SAM1233-04-ND 3.38 3.03 2.50 
8 8 | SAM1173-04-ND 3.44 3.08 2.54 oo | 29 |RSRREiaeetaetn Ger sao: CaaS 5 | 10.254 | SAM1233-05-ND 354 347 2.62 
10 10 | SAM1173-05-ND 357 3.20 264 ne : ; ‘ 6 _| 12.254 | SAM1233-06-ND 3713.32 2.73 
12_| 12 | SAM1173-06-ND 371 332-2.73 22 | 22 | SAM1169-11-ND 6.77 6.07__5.00 7 | 14.254 | SAM1233-07-ND 387. 346 2.85 
14 14 | SAM1173-07-ND 3.84. 3.44. 2.83 24 24 | SAM1169-12-ND 6.97 6.24 5.14 8 | 16.254 | SAM1233-08-ND 4.03 3.61 2.97 
16 46 | SAM1173-08-ND 397 356 293 26 | 26 | SAM1169-13-ND 7476.42 5.29 9 | 18.254 | SAM1233-09-ND 419 375 3.09 
a Matte Ti 10 | 20.254 | SAM1233-10-ND 435 3.90 3.21 
18 | 18 er eae age 268 308 atte Tin 41_| 92.954 | SAM1233-11-ND 451 4043.33 
20 | 20 | SAM1173-10-ND 424 3.80 3.13 4 4] SAM1171-02-ND 255 228 1.88 121 04-954} SANI233-12-ND 467 419 3 
22 | 22 | SAM1173-11-ND 437 3.91 3.22 6 6 | SAM1171-03-ND 265 238 1.96 43 | 96.254 | SAM1233-13-ND 484 433 3.57 
24 | 24 | SAM1173-12-ND 450 403 3.32 8 8 | SAM1171-04-ND 276 247 2.03 — Dual Row, Through Hole, Vertical 
26 | 26 | SAM1173-13-ND 464 415 3.42 10 | 10 | SAM1171-05-ND 286 256 211 10u” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 12 12 SAM1171-06-ND 2.96 266 2.19 4 4.559 | SAM1228-02-ND 4.05 3.63 2.99 
q 4 | SAM1175-02-ND 392 952 2.90 14 | 14 | SAM1171-07-ND 3.07275 «2.27 6 | 6.559 | SAM1228-03-ND 426 381 3.14 
6 6 | SAMt1175-03-ND 409. «3673.02 16 | 16 | SAM1171-08-ND 317 2842.34 8 | 8.559 | SAM1228-04-ND 447 4.00 3.29 
8 8 SAM1175-04-ND 427 382 3.15 18 18 SAM1171-09-ND 3.28 294 2.42 10 | 10.559 | SAM1228-05-ND 4.67 419 3.45 
10 to eaeeeeeeetnn hae sor ae 20 | 20 | SAMI171-10-ND 338 4303. «2.50 12__| 12.559 | SAM1228-06-ND 488 4373.60 
‘ : . 14 [14.559 | SAM1228-07-ND 5.09 456 376 
12_| 12 | SAM1175-06-ND 461 413 3.40 22 | 22 (ESAMiIUGTEMEND B49 82 257 16 | 16.559 | SAM1228-08-ND 530 475 3.91 
14 | 14 | SAM1175-07-ND 478 428 3.53 ne Be oe a ae 18 | 18.559 | SAM1228-09-ND 551 493 4.06 
i be a en vee tea oA ; 5 - — — T More product available online. 
2 i = t More product available online. For pricing and availability, visit our website. For pricing and availability, visit our website. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 121 


Samlec 


” 
.0787” (2.00mm) Box Sockets RoHS 
MMS Series (Cont.) 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
20 | 20.559 | SAM1228-10-ND 5.72 5.12 4.22 
22 | 22.559 | SAM1228-11-ND 5.93 5.31 4.37 
24 | 24.559 | SAM1228-12-ND 6.14 5.50 4.53 
26 | 26.559 | SAM1228-13-ND 6.35 5.68 4.68 
Matte Tin 
4 4.559 | SAM1232-02-ND 3.22 289 2.38 
6 6.559 | SAM1232-03-ND 3.39 3.04 2.50 
8 8.559 | SAM1232-04-ND 3.56 319 2.63 
10 | 10.559 | SAM1232-05-ND 3.73 3.35 2.76 
12 | 12.559 |_SAM1232-06-ND 3.90 3.50 2.88 
14 | 14.559 | SAM1232-07-ND 4.08 3.65 3.01 
16 | 16.559 | SAM1232-08-ND 4.25 3.80 3.13 
18 | 18.559 | SAM1232-09-ND 4.42 3.96 3.26 
20 | 20.559 | SAM1232-10-ND 4.59 411 3.39 
22 | 22.559 | SAM1232-11-ND 4.76 4.26 3.51 
24 | 24.559 | SAM1232-12-ND 4.93 442 3.64 
26_| 26.559 | SAM1232-13-ND 5.10 4573.76 
Fig. 4 — Dual Row, Through Hole, Horizontal 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
4 4.559 | SAM1227-02-ND 5.83 5.22 4.30 
6 6.559 | SAM1227-03-ND 6.12 5.48 4.51 
8 8.559 | SAM1227-04-ND 6.40 5.73 4.72 
10 | 10.559 | SAM1227-05-ND 6.69 5.99 4.93 
12 | 12.559 |_SAM1227-06-ND 6.97 6.24 5.14 
14 | 14.559 | SAM1227-07-ND 7.26 6.50 5.35 
16 | 16.559 | SAM1227-08-ND 7.54 675 5.56 
18 | 18.559 | SAM1227-09-ND 7.83 7.01 5.77 
20 | 20.559 | SAM1227-10-ND 8.11 7.26 5.98 
22__| 22.559 | SAM1227-11-ND 8.40 7.52 6.19 
24 | 24.559 | SAM1227-12-ND 8.68 777 6.40 
26 | 26.559 | SAM1227-13-ND 8.97 8.03 6.61 
Matte Tin 

4 4.559 | SAM1231-02-ND 4.47 401 3.30 
6 6.559 | SAM1231-03-ND 471 4.22 3.48 
8 8.559 | SAM1231-04-ND 4.95 443 3.65 
10 | 10.559 | SAM1231-05-ND 5.19 465 3.83 
12 | 12.559 | SAM1231-06-ND 5.42 486 4.00 
14 | 14.559 | SAM1231-07-ND 5.66 5.07 4.18 
16 | 16.559 | SAM1231-08-ND 5.90 5.28 4.35 
18 | 18.559 | SAM1231-09-ND 6.14 5.50 4.53 
20 | 20.559 | SAM1231-10-ND 6.37 5.71 4.70 
22 | 22.559 |_ SAM1231-11-ND 6.61 5.92 4.88 
24 | 24.559 | SAM1231-12-ND 6.85 6.13 5.05 
26 | 26.559 |_SAM1231-13-ND 7.09 6.35 5.23 


Fig. 5 — Single Row, Surface Mount, Vertical 


10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
14 | 14.559 | SAM1236-07-ND 5.42 4.86 4.00 6 12 SAM1244-06-ND 4.06 3.63 2.99 
16 | 16.559 | SAM1236-08-ND 5.64 5.05 4.16 7 14 SAM1244-07-ND 4.23 3.79 3.12 
18 | 18.559 | SAM1236-09-ND 5.86 6.25 4.32 8 16 SAM1244-08-ND 4.40 3.94 3.25 
20 | 20.559 |) SAM1236-10-ND 6.08 5.44 4.48 9 18 SAM1244-09-ND 4.57 409 3.37 
22 | 22.559 | SAM1236-11-ND 6.30 5.64 4.65 10 20 SAM1244-10-ND 4.74 425 3.50 
24 | 24.559 | SAM1236-12-ND 6.52 5.84 94.81 11 22 SAM1244-11-ND 4.91 440 3.62 
26 | 26.559 | SAM1236-13-ND 6.74 6.03 4.97 12 24 SAM1244-12-ND 5.08 455 3.75 
Matte Tin 13 26 SAM1244-13-ND 5.25 470 3.88 

4 4.559 | SAM1240-02-ND 3.41 3.06 = 2.52 Dual Row 
6 6.559 | SAM1240-03-ND 3.59 3.22 2.65 4 4 SAM1243-02-ND 5.66 5.07. 4.18 
8 8.559 | SAM1240-04-ND 3.77 3.38 = 2.78 6 6 SAM1243-03-ND 5.96 5.33 4.39 
10 | 10.559 | SAM1240-05-ND 3.95 3.54 = 2.92 8 8 SAM1243-04-ND 6.25 5.60 4.61 
12__| 12.559 |_SAM1240-06-ND 4.13 3.70 3.05 10 10 SAM1243-05-ND 6.55 5.86 4.83 
14 | 14.559 | SAM1240-07-ND 4.31 3.86 3.18 12 12 SAM1243-06-ND 6.84 6.12 5.04 
16 | 16.559 | SAM1240-08-ND 4.49 4.03 3.32 14 14 SAM1243-07-ND 7.13 639 5.26 
18 | 18.559 | SAM1240-09-ND 4.67 419 3.45 16 16 SAM1243-08-ND 7.43 6.65 5.48 
20 | 20.559 ) SAM1240-10-ND 4.85 435 3.58 18 18 SAM1243-09-ND 7.72 6.92 5.70 
22 | 22.559 | SAM1240-11-ND 5.04 4.51 3.71 20 20 SAM1243-10-ND 8.02 7.18 5.91 
24 | 24.559 | SAM1240-12-ND 5.22 467 3.85 22 22 SAM1243-11-ND 8.31 744 6.13 
26 __| 26.559 | SAM1240-13-ND 5.40 483 3.98 24 24 SAM1243-12-ND 8.61 771 6.35 
26_| 26 | SAMI243-13-ND ago 797 656 


4 4.559 | SAM1235-02-ND 6.00 5.38 4.43 
6 6.559 | SAM1235-03-ND 6.31 5.65 4.65 
8 8.559 | SAM1235-04-ND 6.61 5.92 4.88 
10 | 10.559 | SAM1235-05-ND 6.92 6.19 5.10 
12__| 12.559 | SAM1235-06-ND 7.22 6.46 5.32 
14 | 14.559 | SAM1235-07-ND 7.52 674 5.55 
16 | 16.559 | SAM1235-08-ND 7.83 7.01 5.77 
18 | 18.559 | SAM1235-09-ND 8.13 7.28 6.00 
20 | 20.559 | SAM1235-10-ND 8.44 755 6.22 
22 | 22.559 |_SAM1235-11-ND 8.74 7.82 6.44 
24 | 24.559 | SAM1235-12-ND 9.04 8.10 6.67 
26 | 26.559 | SAM1235-13-ND 9.35 8.37 6.89 
Matte Tin 
4 4.559 | SAM1239-02-ND 4.85 434 3.57 
6 6.559 | SAM1239-03-ND 5.09 456 3.76 
8 8.559 | SAM1239-04-ND 5.34 478 3.94 
10 | 10.559 | SAM1239-05-ND 5.59 5.00 4.12 
12__| 12.559 |_SAM1239-06-ND 5.83 5.22 4.30 
14 | 14.559 | SAM1239-07-ND 6.08 544 4.48 
16 | 16.559 | SAM1239-08-ND 6.33 5.67 4.67 
18 | 18.559 | SAM1239-09-ND 6.57 5.89 4.85 
20 | 20.559 | SAM1239-10-ND 6.82 6.11 5.03 
22 | 22.559 | SAM1239-11-ND 7.07 6.33 5.21 
24 | 24.559 | SAM1239-12-ND 7.32 655 5.39 
26 | 26.559 | SAM1239-13-ND 7.56 6.77 5.58 


.0787” (2.00mm) 
Standard Sockets 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.0787” (2.00mm) 
Square Tail Sockets 
SQT Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: 10y” Gold over 50y” Nickel * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10m max. 
« Mates with: TMM Series 


@ AW 


Digi-Key Price Each 

Part No.t 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row, Vertical 
43 SAM1247-02-ND 3.08 276 © 2.27 
6.3 SAM1247-03-ND 3.20 2.87 = 2.36 
8.3 SAM1247-04-ND 3.33 2.98 2.45 
SAM1247-05-ND 3.45 3.09 2.55 
12.3 | SAM1247-06-ND 3.57 3.20 2.64 
14.3 | SAM1247-07-ND 3.70 3.31 2.73 
16.3 | SAM1247-08-ND 3.82 3.42 2.82 


2 | 4.254 | SAM1238-02-ND 333. 2.98 2.45 
3 | 6.254 | SAM1238-03-ND 349 312 257 ‘ 
4 | 8.254 | SAM1238-04-ND 365 3.27 «2.69 TLE Series 
5 | 10.254 | SAM1238-05-ND 381 341 281 Bato 
6 __| 12.254 |_SAM1238-06-ND 3.97 3.56 2.93 Specifications: * \nsulator 
7 | 14.254 | SAM1238-07-ND 413 3.70 3.05 Material: Black Liquid Crystal 
8 | 16.254) SAM1238-08-ND 429 385 3.47 Polymer * Contact Material: 
9 | 18.254 | SAM1238-09-ND 446 3.99 3.29 Phosphor Bronze ° Plating: 10” 
10 | 20.254 | SAM1238-10-ND 462 414 3.41 Gold over 50” Nickel _* Operating 
11__| 22.254 | SAM1238-11-ND 4.78 4.28 3.53 Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
12 | 24.254 | SAM1238-12-ND 494 442 3.64 + Mates with: TMM Series 
13 | 26.254 | SAM1238-13-ND 510 457 3.76 SORT TANT TET 
Matte Tin jo. of | Dim. igi-Key rice Eac! 
2 | 4254 | SAMI240-02-ND 263 236 1:94 as || (Gut) | Geta al) 
3 | 6.254 | SAM1242-03-ND 276 248 2.04 SAM1251-02-ND 4.15 3.42 
4 | 8.254 | SAM1242-04-ND 290 260 2.14 SAM1251-03-ND 431 3.55 
5 | 10.254) SAM1242-05-ND 3.03 272 2.24 SAM1251-04-ND 446 3.67 
6 | 12.254 | SAM1242-06-ND 316 2.84 2.34 SAM1251-05-ND 461 3.80 
7 [14.254 | SAM1242-07-ND 3.30. 2.95 2.43 SAM1251-06-ND 476 3.92 
8 | 16.254) SAM1242-08-ND 3.43 3.07 2.53 SAM1251-07-ND 4.92 4.05 
SAM1242-09-ND 3.56 3.19 2.63 SAM1251-08-ND 5.07 4.18 
SAM1242-10-ND 370 331 2.73 SAM1251-09-ND 5.22 4.30 
SAM1242-11-ND 3.83 3.43 2.83 SAM1251-10-ND 5.38 4.43 
SAM1242-12-ND 3.96 355 2.92 SAM1251-11-ND 5.53 4.55 
SAM1242-13-ND 4.09 3.67 3.02 SAM1251-12-ND 5.68 4.68 
Single Row, Surface Mi it, Horizontal SAM1251-13-ND 5.84 4.81 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
2 | 4.254 | SAM1237-02-ND 402 360 297 
3 | 6.254 | SAM1237-03-ND 423 3.79 3.12 <i 
4 | 8.254 | SAM1237-04-ND 444 3.97 3.27 
5 | 10.254) SAM1237-05-ND 465 416 3.43 . 0787 (2 .00mm) 
6 __| 12.254 |_SAM1237-06-ND 485 4.35 3.58 . . Ar 
7 | 14.254 | SAM1237-07-ND 5.06 4.54 3.74 H | gh Re | iab | | ity Sockets AL 
8 | 16.254) SAM1237-08-ND 527 472 3.89 
9 | 18.254) SAM1237-09-ND 548 4.91 4.04 i 
10 | 20.254 | SAM1237-10-ND 569 510 4.20 SMM Series 
11 | 22.254 | SAM1237-11-ND 5.90 5.28 4.35 Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
12> | 24.254 | SAM1237-12-ND 6.11 5.47 4.51 Material: Beryllium Copper « Plating: 30” Gold on contact, Matte Tin on tail 
13__| 26.254 | SAM1237-13-ND 6.32 5.66 4.66 « Current Rating: 3A @ 80°C ambient Operating Temperature Range: -55°C 
Matte Tin ~ 125°C « Contact Resistance: 10mQ max. * Mates with: TMM, TCMD Series 
2 | 4.254 | SAM1241-02-ND 319 286 236 
3 | 6.254 | SAM1241-03-ND 3.36 3.01 2.48 : 
4 | 8.254 | SAM1241-04-ND 353 3172.61 Single Row 
5 | 10.254 | SAM1241-05-ND 371 332 273 
6 | 12.254 |_SAM1241-06-ND 3.88 3.47_——2.86 
7 (14.254 | SAM1241-07-ND 405 363. 2.99 
8 | 16.254) SAM1241-08-ND 422 378 3.11 
9 | 18.254) SAM1241-09-ND 439 3.93 3.24 
10 | 20.254 | SAM1241-10-ND 456 4.08 3.36 
11__| 22.254 |_SAM1241-11-ND 4734.24 3.49 
12 | 24.254 | SAM1241-12-ND 490 439 3.62 
13 | 26.254 | SAM1241-13-ND 5.07 454 3.74 
Fig. 7 — Dual Row, Surface Mount, Ve: al Digi-Key Price Each 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail Part No.t 10 
a] 4559 | SAM1236-02-ND 433. 3.88 3.20 Single Row 
6 | 6.559 | SAM1236-03-ND 455 4.08 3.36 SAM1244-02-ND 3.02 
8 | 8.559 | SAM1236-04-ND 477 427-352 SAM1244-03-ND 3.17 
10 | 10.559 | SAM1236-05-ND 499 447 3.68 SAM1244-04-ND 3.33 
12_| 12.559 | SAM1236-06-ND 521 466 3.84 SAM1244-05-ND 3.48 


122 (1091) 


9 18.3 | SAM1247-09-ND 3.94 353 2.91 
10 20.3 | SAM1247-10-ND 4.07 3.64 3.00 
1 22.3 | SAM1247-11-ND 4.19 3.75 3.09 
12 24.3 | SAM1247-12-ND 4.31 3.86 3.18 
13 26.3 | SAM1247-13-ND 4.44 3.97 3.27 
Fig. 2 — Dual Row, Vertical 
4 43 SAM1245-02-ND 5.31 476 3.92 
6 6.3 SAM1245-03-ND 5.52 4.94 4.07 
8 8.3 SAM1245-04-ND 5.73 5.13 4.23 
10 10.3 | SAM1245-05-ND 5.94 5.32 4.38 
12 12.3 | SAM1245-06-ND 6.15 5.50 4.53 
14 14.3 | SAM1245-07-ND 6.36 5.69 4.69 
16 16.3 | SAM1245-08-ND 6.56 5.88 4.84 
18 18.3 | SAM1245-09-ND 6.77 6.07 5.00 
20 20.3 | SAM1245-10-ND 6.98 6.25 5.15 
22 22.3 | SAM1245-11-ND 7.19 6.44 5.30 
24 24.3 | SAM1245-12-ND 7.40 6.63 5.46 
26 26.3 | SAM1245-13-ND 7.61 6.81 5.61 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle 
2 43 SAM1248-02-ND 3.51 3.14 2.59 
3 6.3 SAM1248-03-ND 3.64 3.26 2.69 
4 8.3 SAM1248-04-ND 3.77 3.38 2.78 
5 10.3 | SAM1248-05-ND 3.90 350 2.88 
6 12.3 | SAM1248-06-ND 4.04 3.62 2.98 
7 14.3 | SAM1248-07-ND 447 374 3.08 
8 16.3 | SAM1248-08-ND 4.30 3.86 3.18 
9 18.3 | SAM1248-09-ND 4.44 3.97 3.27 
10 20.3 | SAM1248-10-ND 4.57 4.09 3.37 
1 22.3 | SAM1248-11-ND 4.70 4.21 3.47 
12 24.3 | SAM1248-12-ND 4.84 4.33 3.57 
13 26.3 | SAM1248-13-ND 4.97 445 3.67 
Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
4 43 SAM1246-02-ND 5.48 4.91 4.04 
6 6.3 SAM1246-03-ND 5.72 5.12 4.22 
8 8.3 SAM1246-04-ND 5.96 5.33 4.39 
10 10.3 | SAM1246-05-ND 6.19 5.55 4.57 
12 12.3 | SAM1246-06-ND 6.43 5.76 4.74 
14 14.3 | SAM1246-07-ND 6.67 5.97 4.92 
16 16.3 | SAM1246-08-ND 6.91 6.18 5.09 
18 18.3 | SAM1246-09-ND 7.14 640 5.27 
20 20.3 | SAM1246-10-ND 7.38 6.61 5.44 
22 22.3 | SAM1246-11-ND 7.62 6.82 5.62 
24 24.3 | SAM1246-12-ND 7.86 7.03 5.79 
26 26.3 | SAM1246-13-ND 8.09 7.25 5.97 


tT More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SST Sq No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Ss al mi e c Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Low Profile (Standard Mount) 8 20.32 | SAM1110-08-ND 1.79 1.61 1.32 
SS Ss 1 2.54 | SAM1103-01-ND 2.05 184. 1.52 9 | 22.86 | SAM1110-09-ND 1.87 168 1.38 
0787” 2 00 2 5.08 SAM1103-02-ND 2.18 1.96 1.61 10 25.40 | SAM1110-10-ND 1.95 1.75 1.44 
: ( .00mm) 3 | 7.62 | SAM103-03-ND 231 207171 11 | 27.94 | SAMI110-11-ND 203 1.82 1.50 
A Cw 4 | 10.16 | SAM1103-04-ND 244 2419 1.80 12 | 30.48 | SAM1110-12-ND 211189 1.56 
Ti ger B uy Sockets 5 12.70_|_SAM1103-05-ND 2.57 2.30 1.90 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
i 6 | 15.24 | SAM1103-06-ND 270 242 1.99 : 
SQW Series 7 | 17.78 | SAM1103-07-ND 283 254 2.09 SDL Series 
8 | 20.32 | SAM1103-08-ND 296 265 219 7 = . 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 9 | 22.86 | SAM1103-09-ND 3.09 277 2.28 host Natl aoe Pree Een mn 
Material: Phosphor Bronze Plating: 10” Gold on contact, Matte Tin on Tail 10 95.40 | SAM1103-10-ND 3.22 2.89 2.38 - s = = 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C Contact Resistance: 10mQ 41 | 27.94 | SAM1103-11-ND 3.35 300 247 SOR EGGId Contacte ChaGold shell 
max. * Mates with: TMM Series 12__| 30.48 | SAM1103-12-ND 348 312 2.57 7 aR fou Protite (Hotfow Fes) ares 
Micro-Socket (Hollow Leg) 4 | 5.08 | SAM1133-02-ND 483 433 3.56 
Through Hole Surface Mount 1 2.54 | SAM1104-01-ND 2.51 2.25 1.85 6 7.62 | SAM1133-03-ND 507 454 3.74 
2 | 5.08 | SAM1104-02-ND 266 = 2.38 1.96 8 | 10.16 | SAM1133-04-ND 531 476 3.92 
3 7.62 | SAM1104-03-ND 2.81 2.52 2.08 10 | 12.70 | SAM1133-05-ND 5.55 4.97 4.09 
4 10.16 | SAM1104-04-ND 2.96 265 2.19 12 15.24 | SAM1133-06-ND 5.79 519 4.27 
5 | 42.70 | SAM1104-05-ND 3412.79 2.30 14 | 17.78 | SAM1133-07-ND 6.03 540 4.45 
6 | 15.24 | SAM1104-06-ND 3.26 2.92 2.41 16 | 20.32 | SAM1133-08-ND 627 561 4.62 
7 | 17.78 | SAM1104-07-ND 341 3.06 2.52 18 | 22.86 | SAM1133-09-ND 651 5.83 4.80 
8 90.32 | SAM1104-08-ND 3.56 3.19 263 20 25.40 | SAM1133-10-ND 6.75 6.04 4.98 
9 22.86 | SAM1104-09-ND 3.71 3.32 274 22 27.94 SAM1133-11-ND 6.99 626 5.16 
10 25.40 | SAM1104-10-ND 3.86 3.46 2.85 24 30.48 SAM1133-12-ND 7.23 6.47 5.33 
41 | 27.94 | SAM1104-11-ND 401 3.59 2.96 Low Profile (Standard Mount) 
Digi-Key 12 | 30.48 | SAM1104-12-ND 416 3.73 3.07 2 | 2.54] SAM1134-01-ND 489 4.38 3.61 
4 | 508 | SaNi194-02-ND 514 460 379 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10100 Low Profile (Hollow Leg) 6 | 7.62 | SAM1134-03-ND 5.39 483 3.98 
Through Hole mELe 7 “4 145 0 8 | 10.16 | SAM1134-04-ND 564 5.05 4.16 
4 43 | SAM1249-02-ND 391 351 289 , ; ; : jo__| 12.70 | SAM1134-05-ND 5.89 5.27 4.34 
6 | 63 | SAM1249-03-ND 407 3.64 3.00 yee owe ties ok dak 12 | 15.24 | SAM1134-06-ND 6.14. 5.50 4.53 
8 33 SAM1249-04-ND 4.22 3.78 311 3 7.62 | SAM1105-03-ND 1.82 1.63 1.35 14 17.78 | SAM1134-07-ND 639 572 4.71 
10 10.3 | SAM1249-05-ND 437. 391 3.22 4 10.16 | SAM1105-04-ND 1.92 1.72 1.42 16 20.32 | SAM1134-08-ND 6.64 5.95 4.90 
42 | 123 | SAM1249-06-ND 452 405 334 5 | 12.70 | SAM1105-05-ND. 2.02 1.81 1.49 18 | 22.86 | SAM1134-09-ND 6.89 617 5.08 
: ; : ; 6 | 15.24 | SAM1105-06-ND 212 1.90 1.57 20 | 25.40 | SAM1134-10-ND 714 6.39 5.27 
14 | 143 Ree ONG 467 419 3.45 7 | 17.78 | SAM1105-07-ND 222 199 1.64 22 | 27.94 | SAMI134-11-ND 7.39 6.62 5.45 
16 | 163 REM eon 483 432 3.56 8 | 20.32 | SAM1105-08-ND 232 208 171 24 | 30.48 | SAM1134-12-ND 7.64 6.84 5.63 
18 | 183 | SAM1249-09-ND 4.98 446 3.67 9 | 22.86 | SAM1105-09-ND 242 217 1:79 Micro-Socket (Hollow Leg) 
20 | 20.3 RRM Zea OND 5.13 459 3.78 to | 25.40 | SAM1105-10-ND 252 2.26 1.86 2 | 254 ] SAM1135-01-ND 557 499 4.11 
22 | 22.3 [ESAMIZe ean 5.28 473 3.90 11 | 27.94 | SAM1105-11-ND 262 2.35 1.94 4 | 5.08 | SAM1135-02-ND 587 526 4.33 
24 | 24.3 | SAM1249-12-ND 5.43 4.87 4.01 12 | 30.48 | SAM1105-12-ND 2.72 244 2.01 6 7.62 | SAM1135-03-ND 617 5.53 4.55 
os la eaete wont to_| 12:70_| santt135-05-ND 877605409 
urtace oun (1 -| 4 -Uo-! 5 4 B 
4 43 SAM1250-02-ND 433. 3.88 3.20 4 a SER ip i i 12 15.24 | SAM1135-06-ND 7.07 633 5.21 
6 63 SAM1250-03-ND 452 405 3.34 3 7.62 SAM1106-03-ND 1.79 161 1.32 14 17.78 SAM1135-07-ND 7.37 660 5.44 
8 | 8.3 | SAM1250-04-ND 471 4.22 3.48 4 | 10.16 | SAM1106-04-ND 190 1.70 1.40 EAM cco eee eee 
10 10.3 | SAM1250-05-ND 490 439 3.62 5 42.70 | SAM1106-05-ND 2.01 1.80 1.49 20 95.40 | SAM1135-10-ND 827 740 610 
12 | 12.3 | SAM1250-06-ND 5.09 4.56 3.76 6 1 1524 | SAM4106-06-ND 212 190157 Oe thin Se gees 
14 | 143 | SAM1250-07-ND 5.28 473 3.90 7 | 17.78 | SAM1106-07-ND 223 2.00 1.65 o4 | 30.48 | SAM1135-12-ND 887 794 6.54 
oe: ear ue ae era: 
18 | 18.3 | SAM1250-09-ND 5.66 5.07 4.18 9 | 22.86 | SAM1106-09-ND 245 2.20 181 Low Profile (Hollow Leg) 
20 20.3 | SAM1250-10-ND 5.85 524 432 10 | 25.40 | SAM1106-10-ND 256 2.30 1.89 7 5A SAM1136-01-ND 3.93352 2.90 
22 | 223 | SAM1250-11-ND 6.04 5.41 4.46 11 | 27.94 | SAM1106-11-ND 267 239 1.97 4 5.08 | SAM1136-02-ND 412 369 3.04 
24 | 24.3 | SAM1250-12-ND 6.23 558 4.60 12 | 30.48 | SAM1106-12-ND 278 249 2.05 6 | 762 | SAM1136-03-ND 431 386 3.18 
26 | 26.3 | SAM1250-13-ND 642 5.75 4.74 Micro-Socket (Hollow Leg) 8 | 10.16 | SAM1136-04-ND 450 4.03 3.32 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. ; ae Saris 5 oe ia e it a aa at at at 
3 7.62 | SAM1107-03-ND 2.35 O41 1.74 14 17.78 | SAM1136-07-ND 5.07 454 3.74 
” . 4 10.16 | SAM1107-04-ND 247 2.91 1.82 16 20.32 | SAM1136-08-ND 5.26 4.71 3.88 
.100 (2.54mm) Low Profile 5 | 12.70 | SAM1107-05-ND 259 2.32 1.91 18) 22.86 | SAM1136-09-ND 5.45 4.88 4.02 
S ocket Stri s AL 6 | 15.24 | SAM1107-06-ND 271 243 200 2 rie Sr aed 28 28 ar 
p i oe Sane ae eet an 24 | 30.48 | SAM1136-12-ND 6.02 5.39 4.44 
SL and SDL Series 9 | 22.86 | SAM1107-09-ND 307 275 (2.27 spe ee rale (Standard Mount) _____. 
Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ it 0 SEE 38 _ 286 4 5.08 SAM1137-02-ND 434 389 3.20 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass * Operating Temperature Range: 12 30.48 SAM1107-12-ND 3.43 3.07 053 6 7.62 SAM1137-03-ND 454 407 3.35 
-55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Current Rating: 1A * Contact 8 | 1016 | SAM1137-04-ND 474 425 3.50 
Resistance: 10m max. * Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series Ee A id 4o__| 12.70_| SAM1137-05-ND 494 442 3.64 
Low Profile (Hollow Leg) 2 | 15.24 | SAM1137-06-ND 514. 460 3.79 
ai Salles Sai Saies 1 | 254 | SAM1108-01-ND 1.10 9982 44 | 17.78 | SAM1137-07-ND 534 478 3.94 
2 | 5.08 | SAM1108-02-ND 116 1.04 86 16 | 20.32 | SAM1137-08-ND 554 4.96 4.09 
3 | 7.62 | SAM1108-03-ND 122 110 90 18 | 22.86 | SAM1137-09-ND 574 6.14 4.23 
4 | 10.16 | SAM1108-04-ND 128 11595 20 | 25.40 | SAM1137-10-ND 5.94 5.32 4.38 
5 42.70 | SAM1108-05-ND 1.34 1.20 99 22 27.94 SAM1137-11-ND 6.14 550 4.53 
6 15.24 | SAM1108-06-ND 1.40 1.26 1.04 24 30.48 SAM1137-12-ND 6.34 5.68 4.68 
7 ‘| 17.78 | SAM1108-07-ND 146 131 1.08 Micro-Socket (Hollow Leg) 
8 | 20.32 | SAM1108-08-ND 152 136 1.12 2] 254] SAM1138-01-ND 471 422 3.48 
9 | 22.86 | SAM1108-09-ND 1.58 142 147 4 5.08 | SAM1138-02-ND 4.95 4.43 3.65 
10 | 25.40 | SAM1108-10-ND 164 147 1.21 ' Phar Sees ae tae a 
iow Pros (Haaw La) 12_| soe | SAMii06-12.ND i458 130 10_| 1270 | sauns9e-05-np 5875.08 4.18 
f : - : : 2 | 15.24 | SAM1138-06-ND 591 5.29 4.36 
Low Profil (Standard Mount} Low Profile (Standard Mount) 4 | 1778. | SAMIISBO7-ND 615 551 4.54 
Micio=socket (Hollow: Tey) 1 | 2.54 | SAM1109-01-ND 98 878 16 | 2032 | SAM138-08-ND 639 572 471 
2 | 5.08 | SAM1109-02-ND 1.05 4 78 18 | 22.86 | SAM1138-09-ND 663 594 4.89 
SL Series 3 7.62 | SAM1109-03-ND 1.12 1.01 83 20 | 25.40 | SAM1138-10-ND 6.87 6.15 5.07 
4 10.16 | SAM1109-04-ND 1.19 1.07 88 22 | 27.94 | SAM1138-11-ND 7410 6.370 (5.24 
No. of | Dim. A] Digi-Key Price Each 5 | 12.70 | SAM1109-05-ND 1.26 113 93 24 | 30.48 | SAM1138-12-ND 7.35 6.58 5.42 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 6 | 15.24 | SAM1109-06-ND 133° «149°~Ct«8 
30” Gold Contact, 10y” Gold Shell 7 | 17.78 | SAM1109-07-ND 140 126 1.04 Low Profile (Hollow Leg) 
Low Profile (Hollow Leg) : pee ea ie aos saa 2 2.54 | SAM1139-01-ND 247° 221 1.82 
rat ; -09-| 5 i 1. 4 5.08 | SAM1139-02-ND 259 232 1.91 
5 ve SSN 556 ta ies jo_| 25.40 | _SAM1109-10-ND 161145 4.19 6 | 7.62 | SAM1139-03-ND 271 243 2.00 
3 | 762 | SAM1102-03-ND 232 «208 171 11 | 27.94 | SAM1109-11-ND 168 151 1.24 8 | 10.16 | SAM1139-04-ND 283 254 209 
4 | 1016 | SAM1102-04-ND 244 219 1.80 12 | 30.48 | SAM1109-12-ND 175 157 1.29 4o__| 12.70 | SAM1139-05-ND 2.95 2.64 2.18 
5 | 12.70 | SAM1102-05-ND 256 230 1.89 Micro-Socket (Hollow Leg) i eee ee aH eae bag 
6 | 15.24 | SAM1102-06-ND 268 240 1.98 1 | 2.54 | SAM1110-01-ND 123000 1.41 a 46 | 2032 | SAM4139-08-ND 331 297 «244 
7 | 17.78 | SAN1102-07-ND 280 261 2.07 2 | 5.08 SAMO ONE (at 18a? 18 | 22.86 | SAM1139-09-ND 343 307 2.53 
8 | 20.32 | SAM1102-08-ND 292 262 2.16 3 | 7.62 | SAM1110-03-ND 139° 1.25 1.03 20 | 25.40_| SAM1139-10-ND 355 318 2.62 
9 | 22.86 | SAM1102-09-ND 3.04 272 © 2.24 4 | 10.16 | SAM1110-04-ND 147 1.82 1.09 22 | 27.94 | SAM1139-11-ND 3.67 3.29. 271 
jo_| 25.40 | SAM1102-10-ND 316 2.83 2.33 5 | 12.70 | SAM1110-05-ND 155 139 1.15 24 | 30.48 | SAM1139-12-ND 379 340 2.80 
11 | 27.94 | SAM1102-11-ND 3.28 2.94 2.42 6 | 15.24 | SAM1110-06-ND 163° 146 «(1.21 . ; 
12 | 30.48 | SAM1102-12-ND 3.40 3.05 2.51 7__| 17.78 | SAM1110-07-ND 171153 1.26 More product avaliable coli. 


For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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(to91) 123 


Samlec 


-100” (2.54mm) Low Profile 
Socket Strips SL and SDL Series (Cont) 


.100” (2.54mm) 
Interconnect Strips 
BBS and BBL Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 


AL 


.100” (2.54mm) 
Low Cost Socket Strips 
SSA and SSK Series 


~ 


Specifications: Insulator Material: Black PET Polyester * Contact Material: 
Phosphor Bronze * Flammability Rating: UL94V-0 Insulation Resistance: 


No. of |Dim.A | Digi-Ke Price Each Material: Brass or Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C 5000MO min. * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold 
Pos. | (mm) ee fee 1 10 100 ~ 125°C © Current Rating: 1A » Mates with: SS, SD, SL, SDL, ESS Series -55°C ~ 105°C with Tin * Current Rating: 1A «Mates with: TS, BBS, BBL 
Low Profile (Standard Mount) Series 
2] 254] SAM1140-07-ND 247 221 1.82 A 
4 | 5.08 | SAM1140-02-ND 260 233 1.92 rat . 
6 | 7.62 | SAM1140-03-ND 273 245 2.02 A 3.74 
8 | 10.16 | SAM1140-04-ND 286 256 2.11 
10__| 12.70 _| SAM1140-05-ND. 299 2.68 2.21 1.78 é 
12 | 15.24 | SAM1140-06-ND 312 280 2.30 
14 | 17.78 | SAM1140-07-ND 3.25 291 240 aa Dh ae 
16 | 20.32 | SAM1140-08-ND 3.38 3.03 2.50 a : 
18 | 22.86 | SAM1140-09-ND 351 315 2.59 << S46 
20 | 25.40 _| SAM1140-10-ND. 3.64 3.26 2.69 zg 7 
22 [27.94 | SANM140-11-ND 377338 2.78 penis. SSA Series 
24 | 30.48 | SAM1140-12-ND 3.90 349 2.88 BL" 72. , = . 
7 No. of] Dim. (mm) | Digi-Ke Price Each 
Micro-Socket (Hollow Leg) Pos. | A cam) | Pa He 1 40 400 
4 | 508 | SAMII4{-OoND ais 082 (Da 
4 5.08 | SAM1141-02-ND 315 282 2.33 No. of Dim.A | Digi-Key Price Each a a = a SISAL 
6 7.62 | SAM1141-03-ND 3.30 296 2.44 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 7555 SrA — 4 A nD EET: 
8 | 10.16 | SAM1141-04-ND 3.45 3.09 2.55 1 — Standard Single Row 5 | eee SOMITOT OND “ay Noe dina 
10__| 12.70_| SAM1141-05-ND. 3.60 3.23 2.66 '20n” (0.51um) Gold Plating ales : : : 
12115241 SAM1141-06-ND 375 336 277 2 7.62 | 3.84 | SAM1121-03-ND 148 133 1.40 
14 | 1778 | SAM1141-07-ND 390 349 2.88 eee 2 oe tG ee ceo 4 | 10.16 SAM 121-04-ND 156 140 1.15 
46 | 2032 | SAM1141-08-ND 405 «363«2.99 2 | 5.08 | SAM1004-02-ND 3.02 271 2.23 5 [1270 SAM1121-05-ND 1641.47 1.21 
4g | 2286 | SAMM141-09-ND 420 376 310 3 | 7.62 | SAM1004-03-ND 319 286 2.36 6 | 15.24 SAM1121-06-ND 172 154 1.27 
20 25.40 | SAM1141-10-ND 4.35 3.90 3.21 4 10.16 SAM1004-04-ND 3.36 3.01 2.48 7 | 17.78 SAM1121-07-ND 1.80 1.62 1.33 
921 97 94) SAMMI T41-11-ND 4504033 32 5 | 12.70 | SAM1004-05-ND 353 316 261 8 | 20.32 | 3.84 | SAM1121-08-ND 188 169 1.39 
24 | 30.48 | SAM1141-12-ND 465 417 3.43 6 | 15.24 | SAM1004-06-ND 370 3.32 273 9 | 22.86 SAM1121-09-ND 1.96 1.76 1.45 
Fi z a era, Mat ; 7 17.78 SAM1004-07-ND 3.87 347 2.86 10 | 25.40 SAM1121-10-ND. 2.04 1.83 1.51 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 8 2032 SAM1004-08-ND 4.04 362 298 1 +| 27.94 SAM1121-11-ND 2.12 7.90 1.57 
: ! i ; 3.84 
9 | 2286 | SAM1004-09-ND 401377 3.11 12 | 30.48 SAM1121-12-ND 220 1.97 1.63 
” : to | 25.40 | SAM1004-10-ND 438 3.92 3.23 Fig.:1'— Vertical Wire Wrap 
.100 (2.54mm) Terminal ~ 41 | 27.94 | SAM1004-11-ND 455 4.08 3.36 I ieee eee OND ae ae 
. 12 | 30.48 | SAM1004-12-ND 472423 3.48 2 | 5.08 SAMII23-02.ND 2.11 1.89 1.56 
Stri ps TS and TD Series aan Plati 3 | 7.62 |16.89] SAM1123-03-ND 223 2.00 1.65 
in Plating 4 | 10.16 SAM1123-04-ND 235° 241 1.74 
PS nee a ; F 1 2.54 | SAM1005-01-ND 156 140 1.15 5 | 12.70 SAM1123-05-ND 247 2.21 1.82 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 2 5.08 SAM1005-02-ND 1.66 149 1.23 61 15.24 SAM1123-06-ND 7.59 2.32 1.91 
Material: Brass (Gold plated are Phosphor Bronze) * Operating Temperature 3 7.62 | SAM1005-03-ND 1.76 158 1.30 7 ‘| 17.78 SAM1123-07-ND 271 243 2.00 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin + Current Rating: 1A + Mates 4 | 10.16 | SAM1005-04-ND 186 167 1.38 8 | 20.32 |16.89] SAM1123-08-ND 283 254 209 
with: $8, SD, SL, SDL Series 5_| 12.70 | SAM1005-05-ND 196 1.76 1.45 9 | 22.86 SAM1123-09-ND 295 264 218 
6 | 15.24 | SAM1005-06-ND 2.06 1.85 1.52 10_| 25.40 SAM1123-10-ND 3.07 2.75 2.27 
7 17.78 SAM1005-07-ND 216 1.94 1.60 11 | 27.94 16.89 SAM1123-11-ND 3.19 2.86 2.36 
8 20.32 SAM1005-08-ND 226 2.03 1.67 12 | 30.48 | ~~ | SAM1123-12-ND 3.31 2.97 2.44 
9 | 2286 | SAM1005-09-ND 236 212 1.74 Fig. 2 — Right Angle Wire Wrap 
10 | 25.40 | SAM1005-10-ND 246 2.21 1.82 i a SAM OED ae an jer 
11 | 27.94 | SAM1005-17-ND 256 2.30 1.89 ; -02- . . : 
12_| 30.48 | SAM1005-12-ND 2.66 2.38 1.96 3 | 7.62 SME ee ly 252 2.26 1.86 
3 [1270 |__| SaN194005 ND 398 349 208 
is = 5 | 12.70 SAM1124-05-ND 278 249 2.05 
No. of | Dim. A| Digi-Key Price Each 20p” (0.51pm) Gold Plating 6 | 15.24 SAM1124-06-ND 291 261 215 
Pos. | (mm) | PartNo 1 10 100 1 2.54 | SAM1000-01-ND 285 255 2.10 7 ‘| 17.78 SAM1124-07-ND 3.04 2.72 2.24 
— Single Row 2 5.08 — | SAM1000-02-ND 3.02 2.71 2.23 8 | 20.32 SAM1124-08-ND 317 2.84 2.34 
2 51m”) Gold Plating 3 7.62 SAM1000-03-ND 3.19 2.86 2.36 9 | 22.86 SAM1124-09-ND 3.30 296 244 
1 254 SAMA1111-01-ND 1.93 173.143 4 10.16 SAM1000-04-ND 3.36 3.01 2.48 10 | 25.40 SAM1124-10-ND 3.43 3.07 2.53 
2 5.08 SAM1111-02-ND 2.04 183 1.51 5 12.70 SAM1000-05-ND 3.53 3.16 2.61 11 | 27.94 SAM1124-11-ND 3.56 3.19 2.63 
3 | 762 | SAM1111-03-ND 215° 193 1.59 6 | 15.24 | SAM1000-06-ND 3.70 3.32 273 12 | 30.48 SAM1124-12-ND 3.69 3.31 2.72 
4 | 10.16 | SAM1111-04-ND 226 203 167 7 | 17.78 | SAM1000-07-ND 387 3.47 2.86 
5 | 12.70 | SAM1111-05-ND 237 213 1.75 8 | 2032 | SAM1000-08-ND 404 362 2.98 Fig. 1 — Vertical PC Mount 
6 | 15.24 | SAM1111-06-ND 248 2.22 1.83 9 | 22.86 | SAM1000-09-ND 421 3.77 3.41 T | 254 SAM1122-01-ND ‘96 86 71 
7 | 17.78 | SAM1111-07-ND 259 232 1.91 1o | 25.40 | SAM1000-10-ND 4.38 3.92 3.23 2 | 5.08 SAM1122-02-ND 1010175 
8 | 20.32 | SAM1111-08-ND 270 242 1.99 1127.94 | SAM1000-11-ND 455. 4.08 3.36 3 | 7.62 | 3.84 | SAM1122-03-ND 106 8=6-95 79 
9 | 22.86 | SAM1111-09-ND 281 252 2.08 42 | 3048 | SAM1000-12-ND 472 423 348 4 | 10.16 SAM1122-04-ND 111 1.00.82 
40_| 25.40 | SAM1111-10-ND 292 262 2.16 Tin Plating 5 | 12.70 SAM1122-05-ND 1.16 1.04 86 
11 | 27.94 | SAM1111-11-ND 3.03. 272 2.24 6 | 15.24 SAM1122-06-ND 721 1.09.90 
12 | 30.48 | SAM1111-12-ND 314 281 2.32 1 | 2.54 | SAM1002-01-ND 1590 1.43 1.18 7 | 1778 SAM1122-07-ND 126 1.13 93 
Tin Plating 2 | 5.08 | SAM1002-02-ND 1.69 1.52 1.25 8 | 20.32 | 3.84 | SAM1122-08-ND 131 148 97 
T | 254 | SAMI112-07-ND Ta 118 7 3) 7.62 | SAM1002-03-ND 1.79 1.61 1.32 9 | 22.86 SAM1122-09-ND 136 1.22 1.01 
2 | 5.08 | SAM1112-02-ND 138 1.24 1.02 4 | 10.16 | SAM1002-04-ND 189 1.70 1.40 10_| 25.40 SAM1122-10-ND 1414.27 4.04 
3 7.62 | SAM1112-03-ND 145 130 1.07 5 12.70 __| SAM1002-05-ND 199° 1.79 (1.47 11 | 27.94 | 3 gq | SAM1122-11-ND 146 1.31 ~~ ‘1.08 
4 | 10.16 | SAM1112-04-ND 152 136 1.12 6 | 15.24 | SAM1002-06-ND 209° 187° «1.54 12 | 30.48 | °°" | SAM1122-12-ND 151 136 1.12 
5 | 12.70 | SAM1112-05-ND 159 143 1.18 7 17.78) SAM1002-07-ND 219° 1.96 1.62 Fig. 1 — Vertical Wire Wrap 
6 15.24 | SAM1112-06-ND 1.66 149 1.23 8 20.32 SAM1002-08-ND 2.29 2.05 1.69 1 2.54 SAM1125-01-ND 711 1.00 82 
7 | 17.78 | SAM1112-07-ND 173 155 1.28 9 | 2286 | SAM1002-09-ND 239° 214 177 2 | 5.08 SAM1125-02-ND 119 1.07 88 
8 | 20.32 | SAM1112-08-ND 180 162 1.33 10 | 25.40 | SAM1002-10-ND 249 2.23 1.84 3 | 7.62 |16.89] SAM1125-03-ND 127. 14494 
9 | 22.86 | SAM1112-09-ND 1.87 1.68 1.38 11 | 27.94 | SAM1002-11-ND 259 2.32 1.91 4 | 10.16 SAM1125-04-ND 135 1.21 1.00 
j4o_| 25.40 | SAM1112-10-ND 194 174 1.43 42 | 30.48 | SAM1002-12-ND 269 241 199 5 | 12.70 SAM1125-05-ND 1.43 1.28 1.06 
11_| 27.94 | SAM1112-11-ND 2.01 1.80 1.49 6 | 15.24 SAM1125-06-ND 151 1.36 1.12 
42_| 30.48 | SAN1112-12-ND 2084.87 1:54 A ee 7 | 17-78 SAM1125-07-ND 159 1431.18 
- mu” (0.51pm) Gold Plating 
ee Og as 8 | 2032 | 16.89| SAMI 125-08-ND gr 150124 
20” (.51um”") Gold Plating > | sos eaNiootounn 408. (O74 DE 9 | 22.86 SAM1125-09-ND 175 157 1.29 
2 | 254 | SAM1113-01-ND 410 367 3.03 : : ; : 10_| 25.40 SAM1125-10-ND 1.83 1.64 1.35 
4 | 5.08 | SAM1113-02-ND 435 390 3.21 3 | 7.62 | SAM1001-03-ND 3.24 2.90 2.39 11 | 27.94 | 46 gg] SAMT125-11-ND tot 7 144 
6 | 7.62 | SAM1113-03-ND 460 412 3.39 4) 10.16 | SAM1001-04-ND 3.42 3.06 2.52 12_| 30.48 |'°°*| SAM1125-12-ND 199 4.79 1.47 
8 | 10.16 | SAM1113-04-ND 485 434 3.58 5 | 12.70 | SAM1001-05-ND 3.60 3.23 2.66 Fig. 2— Right Angle Wire Wrap 
4o_| 12.70 | SAM1113-05-ND 510 457 3.76 8 | 15.24 | SAM1001-06-ND 3.78 3.39 2.79 T | 254 SAM1126-01-ND 147 —*132—«*1.09 
12 | 15.24 | SAM1113-06-ND 535. 479 3.95 7 17.78 | SAM1001-07-ND 3.96 3.55 2.92 2 | 5.08 SAM1126-02-ND 155 1.39 1.15 
44 | 17.78 | SAM1113-07-ND 560 5.02 413 8 | 20.32 | SAM1001-08-ND 414 3.71 3.06 3 | 7.62 SAM1126-03-ND 463 146 1.21 
16 | 2032 | SAM1113-08-ND 5.85 5.24 4.32 9 | 22.86 | SAM1001-09-ND 4.32 387 3.19 4 | 10.16 SAM1126-04-ND 171 1531.26 
18 | 22.86 | SAM1113-09-ND 610 546 4.50 10 | 25.40 _| SAM1001-10-ND 4.50 4.03 3.32 5 [1270 SAM1126-05-ND 1.79 161 1.32 
20 | 25.40 | SAM1113-10-ND 6.35 5.69 4.68 11 | 27.94 | SAM001-11-ND 4.68 4.19 3.45 6 | 15.24 SAM1126-06-ND 187 168 1.38 
22 | 27.94 | SAM1113-11-ND 660 591 4.87 12 | 30.48 | SAM1001-12-ND 486 4.35 3.59 7 ‘| 17.78 SAM1126-07-ND 195 1.75 (1.44 
24 | 30.48 | SAM1113-12-ND 685 6.13 5.05 Tin Plating 8 | 20.32 SAM1126-08-ND 2.03 1.82 1.50 
Tin Plating mae 9 | 22.86 SAM1126-09-ND 211 1.89 1.56 
2 | 254 ] SAMI114-01-ND 276. 247 2.04 : at ea eeean na ts ve 10 _| 25.40 SAM1126-10-ND 219 1.96 1.62 
4 | 508 | SAM1114-02-ND 292 262 216 3 | 760 Wekhaaoatnstin qign? “49s 4a 11 [27.94 SAM1126-11-ND 2.27 2.04 1.68 
6 | 7.62 | SAM1114-03-ND 3.08 276 2.27 : : : : 12 | 30.48 SAM1126-12-ND 235 211 1.74 
8 | 10.16 | SAM1114-04-ND 324 290 2.39 4 | 10.16 Ree e 202 1.81 1.49 r 
to | 1270 | SAMI114-05-ND 340 «305 (251 5 | 12.70 | SAM1003-05-ND 212 1.90 1.57 SSK Series 
72 | 15.24 | SAM1114-06-ND 3.56 3.19 263 6 | 15.24 | SAM1003-06-ND 2.22 1.99 1.64 No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
14 | 17.78 | SAM1114-07-ND 3.72 3.33 2.75 7 | 17.78 | SAM1003-07-ND 232 2.08 1.71 Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
18 | 2032 | SaMrtt4-o8.Np $88 348 280 a (22 ome ae 
18 | 22.86 | SAM1114-09-ND 404 362 2.98 9 | 22.86 | SAM1003-09-ND 252 2.26 1.86 Fig. 3 — Vertical PC Mount 
20 | 25.40 | SAM1114-10-ND 420 3.76 3.10 to | 25.40 _| SAM1003-10-ND 262 2.35 1.94 7 754] -SAMT127-01-ND 739 135 108 
22 | 27.94 | SAM1114-11-ND 4363.91 3.22 T1_| 27.94 | SAM1003-11-ND 272 244 2.01 > | 508 | SAM1127-02-ND 446 «131—«1.08 
24 | 30.48 | SAM1114-12-ND 452 4.05 3.34 12 | 30.48 | SAM1003-12-ND 282 253 2.08 
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Samlec 


100” (2.54mm) Low Cost 
Socket Strips SSA and SSK Series (Cont, 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 
3 7.62 SAM1127-03-ND 1.53 1.37 1.13 
4 10.16 SAM1127-04-ND 1.60 144 1.18 
5 12.70 SAM1127-05-ND 1.67 1.50 1.24 
6 15.24 SAM1127-06-ND 1.74 156 1.29 
7 17.78 SAM1127-07-ND 1.81 1.62 1.34 
8 20.32 SAM1127-08-ND 1.88 1.69 1.39 
9 22.86 SAM1127-09-ND 1.95 1.75 1.44 
10 25.40 SAM1127-10-ND 2.02 1.81 1.49 
an 27.94 SAM1127-11-ND 2.09 1.87 1.54 
12 30.48 SAM1127-12-ND 2.16 1.94 1.60 
Fig. 3 — Vertical PC Mount 
1 2.54 SAM1128-01-ND 10 63 52 
2 5.08 SAM1128-02-ND 75 68 56 
3 7.62 SAM1128-03-ND 80 72 59 
4 10.16 SAM1128-04-ND 85 AE 63 
5 12.70 SAM1128-05-ND 90 81 67 
6 15.24 SAM1128-06-ND 95 85 70 
7 17.78 SAM1128-07-ND 1.00 90 74 
8 20.32 SAM1128-08-ND 1.05 94 78 
9 22.86 SAM1128-09-ND 1.10 99 82 
10 25.40 SAM1128-10-ND 1.15 1.03 85 
1 27.94 SAM1128-11-ND 1.20 1.08 89 
12 30.48 SAM1128-12-ND 1.25 1.12 93 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.100” (2.54mm) 
Single Row Socket 
Strips Ss Series 
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100” (2.54mm 
Low Profile Socket 
Strips SLW Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester » Contact 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each No. of | Dim. A Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t i] 10 100 Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 
10 25.40 SAM1118-10-ND. 1.98 1.78 = 1.46 30y” Gold Contact, Matte Tin Tail 
1 27.94 SAM1118-11-ND 2.05 1.84 1.52 2 2.54 SAM1090-01-ND 3.76 337. 2.78 
12 30.48 SAM1118-12-ND 2.12 1.90 1.57 4 5.08 SAM1090-02-ND 3.90 3.49 2.88 
6 | 7.62 | SAM1090-03-ND 4.04 362 2.98 
Fig. 1 — Standard 8 10.16 SAM1090-04-ND 4.18 3.74 3.08 
1 2.54 SAM1119-01-ND 67 60 50 10 12.70 SAM1090-05-ND 4.32 3.87 3.19 
2 5.08 SAM1119-02-ND 72 65 54 12 15.24 SAM1090-06-ND 4.46 4.00 3.29 
3 7.62 SAM1119-03-ND 17 69 57 14 17.78 SAM1090-07-ND 4.60 412 3.39 
4 10.16 SAM1119-04-ND 82 14 61 16 20.32 SAM1090-08-ND 474 4.25 3.50 
5 12.70 SAM1119-05-ND 87 18 65 18 22.86 SAM1090-09-ND 4.88 4.37 3.60 
6 15.24 SAM1119-06-ND 92 83 68 20 25.40 SAM1090-10-ND 5.02 450 3.70 
7 17.78 SAM1119-07-ND 97 87 72 22 27.94 SAM1090-11-ND 5.16 462 3.81 
8 20.32 SAM1119-08-ND 1.02 92 76 24 30.48 SAM1090-12-ND 5.30 4.75 3.91 
9 22.86 SAM1119-09-ND 1.07 96 79 Matte Tin 
10 25.40 SAM1119-10-ND 1.12 1.01 83 2 2.54 SAM1092-01-ND 2.43 218 1.80 
cn 27.94 SAM1119-11-ND 1.17 1.05 87 4 5.08 SAM1092-02-ND 2.54 2.28 = 1.88 
12 30.48 SAM1119-12-ND 1.22 1.10 90 6 7.62 SAM1092-03-ND 2.65 2.38 1.96 
Fg oe 4 |e | gumegeng 3 
i a ee or ol er 12 | 15.24 | SAM1092-06-ND 298 267 2.20 
3 | 762 | SAM1120-03-ND 77 oC 14 | 17.78 | SAM1092-07-ND 3.09 277 2.28 
4 | 1046 | SAM1120-04-ND ne) 16 | 20.32 | SAM1092-08-ND 3.20 287 2.36 
5 | 1270 | SAM1120-05-ND ‘3778S 18 | 22.86 | SAM1092-09-ND 331 297 2.44 
3145.24] -SAMi720-06-ND 90 8 20__| 25.40 | SAM1092-10-ND 3.42 3.06 2.52 
7 | 4778 | SAM4120-07-ND 7” 0B? 22 | 27.94 | SAM1092-11-ND 353 3.16 2.61 
3 | 2032 | SAMt120-08-ND 10 92 76 24 | 30.48 | SAM1092-12-ND 3.64 3.26 2.69 
9 22.86 SAM1120-09-ND 1.07 96 79 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
10 25.40 SAM1120-10-ND 1.12 1.01 83 
cf 27.94 SAM1120-11-ND 1.17 1.05 87 55 
12 | 30.48 | SAM1120-12-ND 1.22 110 90 1 00 (2.54mm) 


Low Profile Headers 
TLW Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Mates with: SLW, CES Series 


Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mO 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass * Current Rating: 1A * Operating max. * Mates with: TLW, TSW Series 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
¢ Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series 
No. of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos. | A B | PartNo.t 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row 
10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
+ | 254 | 343 | SAM1100-01-ND 785 166 1.37 
9" | 4.32 | SAM1098-01-ND. 1.85 1.66 1.37 
> | 508 | 343 | SAMI100-02-ND 795. 175 1.44 
Digi-Key Price Each We | 4.32 | SAM1098-02-ND 4.95 1.75 1.44 
Part No.t 1 10 100 3 | 7.62 | 3:43 | SAM1100-03-ND 2.05 1.84 1.52 
Fig. 1 — Single Row 86 | 4.32 | SAM1098-03-ND. 2.05 1.84 1.52 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance 4 | 10.16 | 3:43 | SAM1100-04-ND 215 1.93 1.59 
Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 2.54 | SAM1089-01-ND 190 170 140 “18 | 4.32 | SAM1098-04-ND. 245 1.93 1.59 
5.08 | SAM1089-02-ND 1.97 177 1.46 5 112.70 | 3:43 | SAM1100-05-ND 2.25 202 1.66 
Fig. 1 — Standard 7.62 | SAM1089-03-ND 2.04 1.83 1.51 1 | 4.32 | SAM1098-05-ND. 2.25 2.02 1.66 
| 2.54] SAM1115-01-ND 156 140 1.415 10.16 | SAM1089-04-ND 211 1.89 1.56 6 45.24 | 943 | SAN 100-06-ND 235. 211 ~+4.74 
2 5.08 SAM1115-02-ND 1.66 149 1.23 12.70 SAM1089-05-ND. 2.18 1.96 1.61 3 4.32 | SAM1098-06-ND 2.35 241 1.74 
3 7.62 | SAM1115-03-ND 176 158 1.30 15.24 | SAM1089-06-ND 2.25 2.02 1.66 7 14778 | 3-43 | SAM1100-07-ND 245° 220 1.81 
4 | 10.16 | SAM1115-04-ND 186 167 1.38 17.78 | SAM1089-07-ND 2.32 2.08 1.71 “f° | 4.32 | SAM1098-07-ND 2.45 2.20 1.81 
5 12.70_| SAM1115-05-ND 196 1.76 1.45 20.32 | SAM1089-08-ND 239° 214 1.77 3 |90.32 | 243 | SAM1100-08-ND 255 2.29 1.88 
6 | 1524 | SAM1115-06-ND 2.06 1.85 1.52 22.86 | SAM1089-09-ND 246 2.21 1.82 “°€ | 4.32 | SAM1098-08-ND. 2.55 2.29 1.88 
7 | 17.78 | SAM1115-07-ND 216 194 1.60 25.40 _| SAM1089-10-ND 2.53 2.27 1.87, 9 122.26 | 3:43 | SAM1100-09-ND 2.65 2.38 1.96 
8 | 20.32 | SAM1115-08-ND 2.26 2.03 1.67 27.94 | SAM1089-11-ND 2.60 233 1.92 88 | 439 | SAM1098-09-ND 265 238 1.96 
9 | 22.86 | SAM1115-09-ND 236 212 1.74 30.48 | SAM1089-12-ND 2.67 _2.39 1.97 3.43 | SAM1100-10-ND 275. 247 2.03 
jo_| 25.40 | SAM1115-10-ND 2.46 2.21 1.82 30p” Gold Contact, Matte Tin Tail 10. | 25.40 | 4°35 | SaM1098-10-ND 275 247 2.03 
11 27.94 SAM1115-11-ND 2.56 2.30 1.89 2.54 SAM1091-01-ND 1.90 1.70 1.40 3.43 | SAM1100-11-ND 2.85 2.55 210 
12_| 30.48 | SAM1115-12-ND 266 2.38 1.96 5.08 | SAM1091-02-ND 1.97 177 1.46 11 [27.94 | 439 | samiogs-11-ND 285 255 240 
Fig. 2— Non-Flush Option 7.62 | SAM1091-03-ND 2.04 1.83 1.51 3:43 | SAM1100-412-ND 095264 018 
7 254] SAM1116-01-ND 156 140 1.15 10.16 | SAM1091-04-ND 211 1.89 1.56 12 | 30.48 | 4°35 | Saniogs-12-ND 295 «264 (248 
2 | 5.08 | SAM1116-02-ND 166 149 1.23 12.70__| SAM1091-05-ND 218 1.96 1.61 : Matte Tin : : : 
3 | 7.62 | SAM1116-03-ND 176 158 1.30 15.24 | SAM1091-06-ND 2.25 2.02 1.66 
4 | 1016 | SAM1116-04-ND 186 167 1.38 17.78 | SAM1091-07-ND 232 208 171 1 | 254 | 3-43 | SAM1101-01-ND 1471.32 1.09 
5 | 1270 | SAM1116-05-ND 196 176 1.45 20.32 | SAM1091-08-ND 239° 214 41.77 4.32 | SAM1099-01-ND 1.47 1.32_1.09 
6 | 15.24 | SAM1116-06-ND 2.06 1.85 1.52 22.86 | SAM1091-09-ND 246 2.21 1.82 2 | 5.03 | 343 | SAM1101-02-ND 1540 1.38 1.14 
7 | 17.78 | SAM1116-07-ND 216 1.94 160 25.40 | _SAM1091-10-ND 253 2.27 1.87 4.32 | SAM1099-02-ND 154 1.38 1.14 
8 | 2032 | SAM1116-08-ND 226 2.038 1.67 27.94 | SAM1091-11-ND 2.60 2.33 1.92 3 | 762 | 3-43 | SAM1101-03-ND 161 145 1.19 
9 | 2286 | SAM1116-09-ND 236 212 1.74 30.48 | SAM1091-12-ND 267 239 1.97 2 | 4.32 | SAM1099-03-ND. 1.61 145 1.19 
10__| 25.40_| SAM1116-10-ND. 2.46 2.21 1.82 Matte Tin 4 {10.16 | 3:43 | SAM1101-04-ND 1.68 1.51 1.24 
11 27.94 SAM1116-11-ND 2.56 230 1.89 2.54 SAM1093-01-ND 7.09 “| 4.32 | SAM1099-04-ND 1.68 1.51 1.24 
42 | 30.48 | SAM1116-12-ND 266 2.38 1.96 5.08 | SAM1093-02-ND 4.12 5 112.70 | 943 | SAM1101-05-ND 175. 1571.29 
7-62 | SAN1093-08-ND 116 70 | 432 | saMiog9-06-ND 175187 _1.28 
Fig. 1 — Standard 10.16 | SAM1093-04-ND 1.20 6 | 45.24 | 8-43 | SAMT101-06-ND 182 1.63 1.35 
1 2.54] SAM1117-01-ND 735. 121 1.00 12.70__| SAM1093-05-ND 1.24 “© | 4.32 | SAM1099-06-ND. 1.82 1.63 1.35 
2 5.08 | SAM1117-02-ND 142 1.28 1.05 15.24 | SAM1093-06-ND 1.27 7/4779 | 343 | SAMA101-07-ND 1.89 170 1.40 
3 | 7.62 | SAM1117-03-ND 149 134 1.10 17.78 | SAM1093-07-ND 1.31 8 | 4.32 | SAM1099-07-ND. 1.89 1.70 1.40 
4 | 10.16 | SAM1117-04-ND 156 140 1.15 20.32 | SAM1093-08-ND 1.35 3 120.32 | 3:43 | SAM1101-08-ND 1.96 176 1.45 
5 | 12.70 | SAM1117-05-ND. 1.63 146 1.21 22.86 | SAM1093-09-ND 1.38 “¥€ | 4.32 | SAM1099-08-ND. 1.96 1.76 1.45 
6 | 15.24 | SAM1117-06-ND 170 153 1.26 25.40 | SAM1093-10-ND 4.42 3.43 | SAM1101-09-ND 2.03. 1.82 1.50 
7 | 17.78 | SAM1117-07-ND 177159 1.31 27.94 | SAM1093-11-ND 1.46 9 | 22.86 | 4'39 | samt099-09-ND 203 182 1.50 
8 | 20.32 | SAM1117-08-ND 184 165 1.36 30.48 | SAM1093-12-ND x 1.49 3.43 | SAM1101-10-ND 2101.88 1.55 
| 28 a a ia Fig. 2— Dual Row 10 [25.40 | 4'39 | saM1099-10-ND 210 188 1.55 
9. 7-10- i J dl 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance 3.43 | SAM1101-11-ND O47 1.95. 1.60 
i | 27.94) SAMTTT7-TT-ND 205° 1.84 1.52 2.54 | SAMT088-01-ND 376 337 2.18 11 [27-94 | 4'32 | samto99-11-ND 217 1.95 _ 1.60 
12 | 90.48" BSAMIIZET2SND) 212 1901.87 5.08 | SAM1088-02-ND 3.90 3.49 3.43 | SAM1101-12-ND 224 2.01 1.66 
: = a = nee aee Dpeion a 7.62 | SAM1088-03-ND 4.04 3.62 12 30.48 | 439 294 201 166 
a oe a 38 
2 | 5.08 | SAM1118-02-ND 142 1.28 1.05 12.70_| SAM1088-05-ND 4.32 3.87 7 ' 
3 | 7.62 | SAM1118-03-ND 149-134 «110 15.24 | SAM1088-06-ND 446 4.00 10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
4 | 1016 | SAM1118-04-ND 156 6140 1.15 1778 | SAM1088-07-ND 460 4.12 2 | 254 | 243 | SAMI096-01-ND 3.238 280 2.38 
5 | 12.70 | SAM1118-05-ND 1.63 1.46 1.21 20.32 | SAM1088-08-ND 474 4.25 4.32 | SAM1094-01-ND 3.23 2.89 2.38 
6 | 15.24 | SAM1118-06-ND 1.70 153 1.26 22.86 | SAM1088-09-ND 4.88 4.37 4 | 5.08 | 3-43 | SAM1096-02-ND 3.39 3.04 2.50 
7 | 17.78 | SAM1118-07-ND 177 159 1.31 25.40__| _SAM1088-10-ND 5.02 4.50 4.32 | SAM1094-02-ND 3.39 3.04 2.50 
8 | 2032 | SAM1118-08-ND 1.84 1.65 1.36 27.94 | SAM1088-11-ND 516 4.62 i i 
9 | 22.86 | SAM1118-09-ND to 471 141 30.48 | SAM1088-12-ND 530 4.75 1 More product avallable onlin. 
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eS No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssambtg Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 
——< 2.64 | SAM1180-07-ND 268 240 1.98 2.64 | SAM1179-07-ND 439 393 3.24 
is i 7 | 18.29 | 4.93 | SAM1187-07-ND 286 256 2.11 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1185-07-ND 472 423 3.48 
100” (2.54mm) Low Profile 10.00] SAM1198-07-ND 287 257 2.12 10.00] SAM1196-07-ND 5.00 448 3.69 
; 2.64 | SAM1180-08-ND 276 247 2.04 2.64 | SAM1179-08-ND 453. 4.06 3.34 
Headers TLW Series (cont.) 8 |20.83 | 4.93 | SAM1187-08-ND 294 264 217 16 | 20.83 |4.93 | SAM1185-08-ND 486 435 3.59 
- _ - 10.00| SAM1198-08-ND 296 265 2.19 10.00 | SAM1196-08-ND 515 461 3.80 
No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 2.64 | SAM1180-09-ND 284 255 2.10 2.64 | SAM1179-09-ND 467. 418 3.45 
Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10-100 9 | 23.37 | 4.93 | SAM1187-09-ND 3.02 271 2.23 18 | 23.37 | 4.93 | SAM1185-09-ND 5.00 448 3.69 
6 | 762 | 243 | SAM1096-03-ND 355 318 262 10.00| SAM1198-09-ND 3.05 273 2.25 10.00 | SAM1196-09-ND 5.30 475 3.91 
Sf | 4.32 | SAM1094-03-ND 3.55 318 2.62 2.64 | SAM1180-10-ND 2.92 262 2.16 2.64 | SAM1179-10-ND 481 431 3.55 
3 | 10.16 | 243 | SAM1096-04-ND 371-332 2.74 10 | 25.91 |4.93 | SAM1187-10-ND 310 278 229 20 | 25.91 | 4.93 | SAM1185-10-ND 514 460 3.79 
“| 4.32 | SAM1094-04-ND 371 3.32 2.74 10.00| SAM1198-10-ND 344 281 2.32 10.00 SAM1196-10-ND 545 488 4.02 
40 | 12.70 | 3-43 | SAM1096-05-ND 3.87 347 2.86 2.64 | SAM1180-11-ND 3.00 269 2.22 2.64 | SAM1179-11-ND 495. 443 3.65 
4.32 | SAM1094-05-ND 3.87 __3.47__2.86 11 | 28.45 | 4.93 | SAM1187-11-ND 318 2.85 2.35 22 | 28.45 | 4.93 | SAM1185-11-ND 5.28 473 3.90 
12 | 15.24 | 3-43 | SAM1096-06-ND 403 3.61 2.97 10.00| SAM1198-11-ND 3.23 2.89 2.38 10.00 | SAM1196-11-ND 5.60 5.02_—4.13 
“e ae parce 4.03 3.61__2.97 2.64 | SAM1180-12-ND 3.08 276 2.27 2.64 | SAM1179-12-ND 5.09 456 3.76 
14 [17.78 | 343 PRMapee orn die oun «308 12 |30.99 | 4.93 | SAM1187-12-ND 3.26 «6292 241 24 |30.99 | 4.93 | SAM1185-12-ND 542 485 4.00 
SE EEE a 10.00| SAM1198-12-ND 3.32 298 2.45 10.00 | SAM1196-12-ND 5.75 5.15 4.24 
16 | 20.32 432 | SAM1094-08-ND 435 3.90 301 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 2.64 | SAM1179-13-ND 5.23 468 3.86 
3.43 | SAM1096-09-ND 451 4043.33 2.64 | SAM1182-01-ND 2.23 2.00 1.65 26 | 33.53 | 4.93 | SAM1185-13-ND 556 498 4.10 
18 | 22.86 | ‘a> [Remmaneutnalin abi dnd 339 + | 3.05 |4.93 | SAM1191-01-ND 193 173 «1.43 10.00 | SAM1196-13-ND 5.90 5.28 4.35 
3.43 | SAM1096-10-ND 4.67. 4.18 3.45 10.00 SAM1202-01-ND 2.33 2.09 1.72 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
20 | 25.40 | 4°39 | SaMi094-10-ND 467 418 3.45 2.64 | SAM1182-02-ND 2.31 2.07. 1.71 2.64 | SAM1181-02-ND 376 337 278 
3.43 | SAMT096-11-ND 4834.33 3.56 2 | 5.59 | 4.93 | SAM1191-02-ND 202 181 1.49 4 | 5.59 |4.93 | SAM1189-02-ND 361 323 266 
22 | 27.94 | 439 | SAM1094-11-ND 483 433 356 10.00 | SAM1202-02-ND 242 217 1.79 10.00 | SAM1200-02-ND 3843.44 2.83 
oa | 30.48 | 2-43 | SAM1096-12-ND 499 447 3.68 2.64 | SAM1182-03-ND 239° 214 4177 2.64 | SAM1181-03-ND 3.90 349 288 
48 | 4.32 | SAM1094-12-ND 499 447 3.68 3 | 8.13 | 4.93 | SAM1191-03-ND 211 189 1.56 6 | 813 |4.93 | SAM1189-03-ND 3.76 337 278 
Matte Tin 410.00| SAM1202-03-ND 251 2.25 1.85 10.00 | SAM1200-03-ND 4.00 358 2.95 
> | 254 | 343 | SAMTO97-01-ND 229 205 1.69 2.64 | SAN1182-04-ND 247 221 1.82 2.64 | SAM1181-04-ND 4.04 3.62 2.98 
4 | 4.32 | SAM1095-01-ND 229 205 1.69 4 |10.67 | 4.93 | SAM1191-04-ND 220 197 1.63 8 | 10.67 |4.93 | SAM1189-04-ND 391 350 289 
1 soa | 243 | SAMT097-02-ND 241 216 1.78 10.00 | SAM1202-04-ND 260 233 1.92 10.00 | SAM1200-04-ND 416 373 3.07 
08 | 4.32 | SAM1095-02-ND 241 216 1.78 2.64 | SAM1182-05-ND 255 2.29 1.88 2.64 | SAM1181-05-ND 418 374 3.08 
6 | 762 | 243 | SAMT097-03-ND 253 227 1.87 5 13.21 | 4.93 | SAM1191-05-ND 229 205 1.69 410 | 13.21 | 4.93 | SAM1189-05-ND 406 364 3.00 
w* | 4.32 | SAM1095-03-ND 253 2.27 1.87 10.00| SAM1202-05-ND 269 241 1.99 10.00 | SAM1200-05-ND 432 3.87 3.19 
3 | 10.16 | 243 | SAM1097-04-ND 265° 2.38 1.96 2.64 | SAM1182-06-ND 2.63 236 1.94 2.64 | SAM1181-06-ND 432 3.87 3.19 
4.32 | SAM1095-04-ND 265 2.38 1.96 6 | 15.75 | 4.93 | SAM1191-06-ND 238 213 1.76 12 |15.75 | 4.93 | SAM1189-06-ND 421 377 3.11 
40 | 42.70 | 3-43 | SAM1097-05-ND 277 2.48 2.05 10.00| SAM1202-06-ND 278 249 2.05 10.00| SAM1200-06-ND 448 4.01 3.31 
4.32 | SAM1095-05-ND 2.77 2.48 2.05 2.64 | SAM1182-07-ND 271 243 2.00 2.64 | SAM1181-07-ND 446. 4.00 3.29 
12 |15.24| 243 |B INte a ene ony eee ad 7 | 18.29 | 4.93 | SAM1191-07-ND 247 2.21 1.82 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1189-07-ND 436 3.91 3.22 
aia SRSA ae 10.00| SAM1202-07-ND 287 257 2.12 10.00 | SAM1200-07-ND 464 416 3.42 
14 | 17.78 | 43> lReamaoostortnn tT ea 2.64 | SAM1182-08-ND 279 250 2.06 2.64 | SAM1181-08-ND 460 4.12 3.39 
IS -SEMTOOTORND oat 8 |20.83 | 4.93 | SAM1191-08-ND 256 230 1.89 16 | 20.83 | 4.93 | SAM1189-08-ND 451 404 3.33 
16 | 20.32 | Yo lleamrooetoatnn aia Bat Oak 10.00 | SAM1202-08-ND 2.96 265 2.19 10.00 | SAM1200-08-ND 4.80 4.30 3.54 
3-43 | SAM1097-05-ND 705 391240 2.64 | SAM1182-09-ND 287 257 2.12 2.64 | SAM1181-09-ND 474.425 3.50 
18 | 22.86 | {o> [Reammnetoatin 325 291 240 9 |23.37 | 4.93 | SAM1191-09-ND 265 238 1.96 18 | 23.37 | 4.93 | SAM1189-09-ND 466 417 3.44 
343 | SAM1097-10-NO 33730229 10.00 | SAM1202-09-ND 3.05 273 2.25 10.00 | SAM1200-09-ND 496 444 3.66 
20 | 25.40 | 4°39 | Sami095-10-ND 337 3.02 2.49 2.64 | SAM1182-10-ND 295 2.64 2.18 2.64 | SAM1181-10-ND 488 437 3.60 
3.43 | SAM1097-11-ND 349313258 10 [25.91 |4.93 | SAM1191-10-ND 274 246 2.02 20 | 25.91 | 4.93 | SAM1189-10-ND 481 431 3.55 
22 [27.94 | 439 | Sami095-11-ND 349 313 258 10.00| SAM1202-10-ND 3142.81 2.32 10.00| SAM1200-10-ND 512-459 3.78 
3.43 | SAM1097-12-ND 3.61 3.23 266 2.64 | SAM1182-11-ND 3.03 2.72 2.24 2.64 | SAM1181-11-ND 5.02 450 3.70 
24 30.48 | 4°39 | sai095-12-ND 361 323 266 11 |28.45 | 4.93 | SAM1191-11-ND 283 254 209 22 | 28.45 | 4.93 | SAM1189-11-ND 496 444 3.66 
; : = Saas ; 10.00| SAM1202-11-ND 3.23 2.89 2.38 10.00 | SAM1200-11-ND 5.28 473 3.90 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 2.64 | SAM1182-12-ND 3.11 2.79 2.30 2.64 | SAM1181-12-ND 5.16 4.62. 3.81 
12 |30.99 |4.93 | SAM1191-12-ND 292 262 216 24 | 30.99 | 4.93 | SAM1189-12-ND 541 458 3.77 
10.00 | SAM1202-12-ND 3.32 298 2.45 10.00 | SAM1200-12-ND 5.44 4.87 4.01 
100” (2 54mm) @ ws Matte Tin 2.64 | SAM1181-13-ND 5.30 475 3.91 
= id ° 264 | SAMI184-01-ND 756 140 4.15 26 | 33.53 | 4.93 | SAM1189-13-ND 5.26 471 3.88 
Socket Strips 1 | 3.05 | 4.93 | SAM1194-01-ND 168 9151 = 1.24 10.00 | SAM1200-13-ND 5.60 5.02 4.13 
10.00| SAM1206-01-ND 151136 1.12 Matte Tin 
i 2.64 | SAM1184-02-ND 162. 145 1.20 2.64 | SAM1183-02-ND 286. 266 2.11 
S$SQ and SSW Series 2 | 5.59 |4.93 | SAM1194-02-ND 174 156 = 1.29 4 | 5.59 |4.93 | SAM1193-02-ND 262 235 194 
Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 10.00 | SAM1206-02-ND 1.58 1.42 piva 10.00 | SAM1204-02-ND 3.11 2.79 2.30 
Material: Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 2.64 | SAM1184-03-ND 1.68 1.51 1.24 2.64 | SAM1183-03-ND 2.96 2.65 2.19 
Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mO max. * Mates with: 3 | 8.13 | 4.93 | SAM1194-03-ND 180 162 1.33 6 | 8.13 |4.93 | SAM1193-03-ND 273 245 202 
TSW Series 10.00| SAM1206-03-ND 165 148 (1.22 10.00 | SAM1204-03-ND 3.22289 2.38 
2.64 | SAM1184-04-ND 174. 156 1.29 2.64 | SAM1183-04-ND 3.06 274 2.26 
4 |10.67 | 4.93 | SAM1194-04-ND 186 167 = 1.38 8 |10.67 | 4.93 | SAM1193-04-ND 284 255 210 
410.00| SAM1206-04-ND 1.72 154 1.27 10.00 | SAM1204-04-ND 3.33 2.98 2.46 
2.64 | SAM1184-05-ND 180. 1.62 1.33 2.64 | SAM1183-05-ND 3.16 2.83 2.33 
5 13.21 | 4.93 | SAM1194-05-ND 192 172 «1.42 10 | 13.21 | 4.93 | SAM1193-05-ND 295 264 218 
10.00| SAM1206-05-ND 1.79 161 1.32 10.00| SAM1204-05-ND 3.44 3.08 2.54 
2.64 | SAM1184-06-ND 186 167 1.38 2.64 | SAM1183-06-ND 3.26. 2.92 2.41 
6 |15.75 | 4.93 | SAM1194-06-ND 1.98 178 1.46 12 |15.75 | 4.93 | SAM1193-06-ND 3.06 274 226 
10.00| SAM1206-06-ND 1.86 1.67 ‘1.38 10.00 | SAM1204-06-ND 3.55 318 2.62 
2.64 | SAM1184-07-ND 192 172 1.42 2.64 | SAM1183-07-ND 3.36. 3.01 2.48 
7 |18.29 | 4.93 | SAM1194-07-ND 2.04 183 1.51 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1193-07-ND 317-284-234 
10.00 | SAM1206-07-ND 193173 1.43 10.00 | SAM1204-07-ND 3.66 3.28 2.70 
2.64 | SAM1184-08-ND 198 1.78 1.46 2.64 | SAM1183-08-ND 346 310 255 
8 20.83 | 4.93 | SAM1194-08-ND 210 188 1.55 16 |20.83 | 4.93 | SAM1193-08-ND 3.28 294 2.42 
10.00| SAM1206-08-ND 2.00 179 1.48 10.00 | SAM1204-08-ND 3.77338 2.78 
2.64 | SAM1184-09-ND 2.04 1.83 1.51 2.64 | SAM1183-09-ND 3.56 3.19 2.63 
9 |23.37 | 4.93 | SAM1194-09-ND 216 1.94 1.60 18 |23.37 | 4.93 | SAM1193-09-ND 3.39 304 2.50 
10.00 | SAM1206-09-ND 2.07 1.86 1.53 10.00 | SAM1204-09-ND 3.88 3.48 2.86 
2.64 | SAM1184-10-ND 210 1.88 1.55 2.64 | SAM1183-10-ND 3.66 3.28 2.70 
10 [25.91 |4.93 | SAM1194-10-ND 222 199 1.64 20 |25.91 | 4.93 | SAM1193-10-ND 350 314 258 
‘ z 10.00| SAM1206-10-ND 214 1.92 1.58 10.00 | SAM1204-10-ND 3.99 3572.94 
SSQ Series — Square Tail 2.64 | SAM1184-11-ND 216 1.94 1.60 2.64 | SAM1183-11-ND 376337 278 
: - , 41 [28.45 | 4.93 | SAM1194-11-ND 2.28 204 1.68 22 |28.45 | 4.93 | SAM1193-11-ND 361 323 266 
Recat ao (a a, A Erica Each an 10.00| SAM1206-11-ND 221 1.98 1.63 10.00 | SAM1204-11-ND 410 3.67 3.03 
5 Be 2.64 | SAM1184-12-ND 2.22 199 164 2.64 | SAM1183-12-ND 3.86 346 285 
12 |30.99 |4.93 | SaM1194-12-ND 234 «210 1.73 24 |30.99 |4.93 | SAM1193-12-ND 372 333 2.75 
20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 10.00| SAM1206-12-ND 2.28 2.04 1.68 10.00 | SAM1204-12-ND 4.21 3773.11 
2.64 (SAMUI BOOIEND ee eee ee 2.64 | SAM1183-13-ND 3.96 3.55 2.92 
1 | 3.05 aa Rode oa ie 20u” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 26 |33.53 |4.93 | SAM1193-13-ND 3.83 343 283 
264 SAM1180-02-ND 398 3041 68 2.64 | SAM1179-02-ND 369. 3.31 272 10.00 | SAM1204-13-ND 4.32 3.87 3.19 
2 | 59 | 403 Sina enotin ae ee 4 | 559 |4.93 | SAM1185-02-ND 402 3.60 2.97 
10.00| SAM1198-02-ND 2.42 217 179 10.00} SAM1196-02-ND 4.25 3.81 3.14 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
2.64 | SAMT180-03-ND 036 OD 74 2.64 | SAM1179-03-ND 383. 343 2.83 + | 305 |254 | SAMT188-01-ND 254 228 1.88 
3 | 8.13 | 4:93 | SAM1187-03-ND 254 «298 «188 6 | 813 | 4.93 | SAM1185-03-ND 416 3.73 3.07 ‘05 | 7.62 | SAM1199-01-ND 2.48 2.22 1.83 
40.00| SAM1198-03-ND 251-225-185 10.00| SAM1196-03-ND 440 3.94 3.25 > | 559 | 254 | SAMT188-02-ND 263. 2.36 1.94 
2.64 | SAM1180-04-ND 2.44 2.19 1.80 2.64 | SAM1179-04-ND 3.97 3.56 = 2.93 i 7.62 | SAM1199-02-ND 2.58 2.31 1.91 
4 |10.67| 4.93 | SAM1187-04-ND 262 235 «+194 8 |10.67 | 4.93 | SAM1185-04-ND 430 385 3.17 3 | a43 [254 | SAMI188-03-ND 272 244 2.01 
10.00} SAM1198-04-ND 260 233 1.92 10.00| SAM1196-04-ND 455 408 3.36 “1S | 7.62 | SAM1199-03-ND 268 240 1.98 
2.64 | SAM1180-05-ND 252 2.26 1.86 2.64 | SAM1179-05-ND 411 3.68 3.03 + oe | 204 | SAM1188-04-ND 281 252 2.08 
5 113.21} 4.93 | SAM1187-05-ND 2.70 242 1.99 10 {13.21 | 4.93 | SAM1185-05-ND 4.44 3.98 3.28 ‘ 7.62_| SAM1199-04-ND 2.78 2.49 2.05 
40.00} SAM1198-05-ND 269 241 1.99 10.00 | SAM1196-05-ND 470 4213.47 5 |ta.21 | 254 | SAMI188-05-ND 290 260 214 
2.64 | SAM1180-08-ND 2602.33 1.92 2.64 | SAM1179-06-ND 425. 3.81 3.14 “1 17.62 | SAM1199-05-ND 288 258 2.13 
6 | 15.75 | 4.93 | SAM1187-06-ND 278 249 2.05 12 |15.75 | 4.93 | SAM1185-06-ND 458 410 3.38 F , eeu 
10.00 | SAM1198-06-ND 278 249 2.05 10.00] SAM1196-06-ND 485 4.34 3.58 More product avallae online. Far pricing ane evalae iy (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
126 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


eee | ())” (2.54mm) No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssambkg Socket Stri Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 Pos. | A |B _| PartNo.t 1 10 100 
oe eee COCKE! OIfps 16 |20.83 | 254 | SAM1190-08-ND 516 462 3.81 3 |o0.a3 [254 | SAMT213-08-ND 197 177~—«1.46 
an ries (Cont. ‘83 | 7.62 | SAM1201-08-ND 551 4.93 4.06 83 | 4.93 | SAM1222-08-ND 167 1.50 1.24 
eries (Cont.) 
te | 23.37 | 254 | SAM1190-09-ND 5.32 476 3.92 9 |oa.37 | 264 | SAMI213-09-ND 2.02 181 1.49 
No. off Dim. (mm) | Digi-Key Price Each | 7.62 | SAM1201-09-ND 5.68 5.09 4.19 8 | 4.93 | SAM1222-09-ND 173155 1.28 
Pos.| A | B_| PartNo.t 1 10 100 50 125.91 | 254 | SAMT190-10-ND 548 491 4.04 to |os.91 [204 | SAMI213-10-ND 2.07 186 1.53 
9.54 | SAM1188-06-ND 2.99 268 2.21 . 7.62 | SAM1201-10-ND 5.85 5.24 4.32 : 4.93 | SAM1222-10-ND 1.79 1.61 1.32 
8 | 15.75 |7'5 | sanii99-06-ND 298 267 2.20 50 lopas | 204 | SAMI190-17-ND 5.64 5.05 4.16 +1 [99.45 [2-54 | SAM1213-11-ND 212 190 1.57 
2.54 | SAM1188-07-ND 3.08 276 2.27 ° 7.62 | SAM1201-11-ND 6.02 5.39 4.44 : 4.93 | SAM1222-11-ND 1.85 1.66 1.37 
7 [18.29 1760 | sam1i99-07-ND 3.08 276 2.27 o4 | 30.99 | 2-54 | SAMT190-12-ND 580 5.19 4.28 12 [3099 | 254 | SAM1213-12-ND 217 «1.95 (1.60 
2.54 | SAM1188-08-ND 3172.84. 2.34 9 | 7.62 | SAM1201-12-ND 6.19 5.54 4.57 29 | 4.93 | SAM1222-12-ND 191471 4.41 
8 | 20.83 | 769 | samt199-08-ND 318 285 235 36 133.53 | 204 | SAM1190-13-ND 596 5.34 4.40 Fig. 2 —Dual Row, Vertical 
9 |99.37 |2-24 | SAMT188-09-ND 3.26 2.92 2.41 [7.62 | SAM1201-13-ND 6.36 5.70 4.69 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
8! | 7.62 | SAM1199-09-ND 3.28294 2.42 Matte Tin 264] SAM1208-02-ND 300. 287036 
40 |oso1 [254 | SAM1188-10-ND 3.35. 3.00 247 1 | 559 | 254 | SAMI224-02-ND 291 261 215 4 | 5.59 |4'93 | Samt214-02-ND 353 316 261 
ST 17.62 | SAM1199-10-ND 3.38 3.03 2.50 °° | 7.62 | SAM1205-02-ND 3.49 3.13 2.58 2.64 | SAM1208-03-ND 3.33. 2.98 2.46 
41 |ae.a5 [254 | SAMI188-11-ND 3.44. 3.08 2.54 6 | ag | 254 | SAM1224-03-ND 3.03. 2.72 2.24 8 | 813 |y'o3 | samt214-03-ND 3.66 3.28 2.70 
E 7.62_| SAM1199-11-ND 3.48 3.12 2.57 : 7.62_| SAM1205-03-ND 3.61 3.23 2.66 2.64 | SAM1208-04-ND 3.46 3.10 2.55 
42 | 30.99 | 254 | SAM1188-12-ND 353. 3.16 261 3 ltoe7 | 254 | SAM1224-04-ND 315 2.82 2.33 8 | 10.67 | 493 | saMi214-04-ND 379 340 280 
™ 17.62 | SAM1199-12-ND 3.58 3.21 2.64 17.62 | SAM1205-04-ND 3.73 3.34 2.75 2.64 | SAM1208-05-ND 3.59 322 265 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail to |tao1 | 254 | SAM1224-05-ND 327. 2.93. 2.41 10) 13-21 | 499 | sani214-05-ND 392 351 289 
1 3.05 2.54 | SAM1192-01-ND 2.57 2.30 1.90 : 7.62 | SAM1205-05-ND 3.85 3.45 2.84 wl 2.64 | SAM1208-06-ND 3.72 333. 275 
= 7.62 | SAM1203-01-ND 2.51 2.25 1.85 42 | 15.75 2.54 | SAM1224-06-ND 3.39 3.04 2.50 5.75 | 4°93 | Sami214-06-ND 4.05 3.63 2.99 
2 | 559 2.54 | SAM1192-02-ND 2.66 2.38 1.96 ‘ 7.62 | SAM1205-06-ND 3.97 3.56 2.93 2.64 | SAM1208-07-ND 3.85 3.45. 2.84 
9 [7.62 | SAM1203-02-ND 261 2.34 1.93 14 119.29 |254 | SAM1224-07-ND 351 3.15 2.59 14° | 18.29 | 4°93 | Sani214-07-ND 418 374 3.08 
3 | 843 2.54 | SAM1192-03-ND 2.75 247 2.03 : 7.62 | SAM1205-07-ND 4.09 3.66 3.02 2.64 | SAM1208-08-ND 3.98 357. 2.94 
“'S | 7.62 | SAM1203-03-ND 271 2.43 2.00 te [90.3 | 254 | SAM1224-08-ND 3.63 3.25 2.68 16 | 20.83 | 499 | sani214-08-ND 431386 3.18 
4 | 10.67 2.54 | SAM1192-04-ND 2.84 255 2.10 “* {7.62 | SAM1205-08-ND 4.21 3.77 3.11 18 1233 2.64 | SAM1208-09-ND 411 3.68 3.03 
“ [7.62 | SAM1203-04-ND 2.81 2.52 2.08 18 | 23.37 2.54 | SAM1224-09-ND 3.75 3.36 277 37/493 | SAM1214-09-ND 4.44 3.98 3.28 
5 lta.21 [254 | SAMI192-05-ND 2.93 263 2.16 "17.62 | SAM1205-09-ND 4.33 3.88 3.20 2.64 | SAM1208-10-ND 404-380 3.13 
‘** | 7.62 | SAM1203-05-ND 2.91 261 2.15 90 |25.91 | 254 | SAM1224-10-ND 387 347 2.86 20 25.91 | 4°93 | Sami214-10-ND 457. -409.~—«3.37 
6 1575 [254 | SAMI192-06-ND 3.02271 2.23 ST | 7.62 | SAM1205-10-ND 445 3.99 3.28 264 | SAMT208-11-ND 437 391 322 
"> | 7.62 | SAM1203-06-ND 3.01 2.70 2.22 99 |og.45 | 254 | SAM1224-11-ND 399 «3.57 2.94 22 | 28.45 | 493 | SaMi214-14-ND 470 421 347 
7 Taac9 [254 | SAM192-07-ND 311 279 2.30 9 | 7.62 | SAM1205-11-ND 457 4.09__3.37 2.64 | SAM1208-12-ND 450 4033.32 
“| 7.62 | SAM1203-07-ND 341279 2.30 o4 | 30.99 | 254 | SAM1224-12-ND 4113.68 3.03 24 | 30.99 | 4°93 | SaMi214-12-ND 483. 433 «3:56 
3 | o0.e3 | 204 | SAMT192-08-ND 3.20. 287 2.36 29 | 7.62 | SAM1205-12-ND 469 4.20 3.46 264 | SAMT208-13-ND 463 4 15 3.40 
83 | 7.62 | SAM1203-08-ND 3.21 2.88 2.37 56 [33.53 | 204 | SAMI224-13-ND 423. 379 ~3.12 26 / 33.53 | 4°99 | santioi4-13-ND 496 444 «3.66 
9 | o3.a7 [204 | SAMT192-09:ND 3.29 2.95 2.43 3 17.62 | SAM1205-13-ND 481 431 3.55 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
ree Se 331 __ iar _ 2 . : 2.64 | SAMA1210-02-ND 326 292 241 
to [25.91 |25 A ; ; s SSW Series — Solder Tail 4 | 559 |4.93 | SAM1217-02-ND 356 3.19 2.63 
7.62 | SAM1203-10-ND 341 3.08 2.52 d tae : Rat 
No. of] Dim. (mm) | Digi-Ke Price Each 4.93 | SAM1223-02-NDO 3.72 3.33 2.75 
41 |ae.a5 [254 | SAMI192-11-ND 3473.11 2.56 : E gi-Key Sg SSE 339 3 
E SHE Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 i ; i 50 
7.62 | SAM1203-11-ND 351315 2.59 i i 1 6 | 243 |aoa Reennermastn Bea aga sg 
42 [3099 [24 | SAMI192-12-ND 3.56 3.19 2.63 Fig. 1 — Single Row, Vertical el 93 Reautasatcainiad sige. “ales iain 
. 7.62 | SAM1203-12-ND. 3.61 3.23 2.66 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 264 SAM1210-04-ND 3.50 345 760 
Matte Tin 2.64 | SAM1209-01-ND 211 189 1.56 : ‘ : ; 
1 | 3.05 8 | 10.67 |4.93 | SAM1217-04-ND 382 342 282 
+ | 3.05 | 204 | SAM1195-01-ND 1.65 1.48 1.22 4.93 | SAM1216-01-ND 1.81 1.62 1.34 4.93 | SAM1223-04-NDO 4.00 358 295 
05 | 7.62 | SAM1207-01-ND 1.98 178 1.46 2.64 | SAM1209-02-ND 218 196 1.61 : : : : 
2 | 5.59 2.64 | SAM1210-05-ND 3.65 3.27 2.69 
2.54 | SAM1195-02-ND 172 154 127 4.93 | SAM1216-02-ND 1.89 1.70 1.40 ae 
2 | 5.59 10 | 13.21 |4.93 | SAM1217-05-ND 395 354 292 
7.62 | SAM1207-02-ND 2.05 1.84 1.52 2.64 | SAM1209-03-ND 2.25. 2.02 1.66 as 
3 | 8.13 4.93 | SAM1223-05-NDO 414371 3.06 
2.54 | SAM1195-03-ND 1.79 1.61 1.32 4.93 | SAM1216-03-ND 1.97 1771.46 2-64 | SAM1210-06-ND 378 3392.79 
3 | 813 | 762 | Sant207-03-ND 242 190 1.57 2.64 | SAM1209-04-ND 232 2.08 171 oe 
4 | 10.67 onal 42 | 15.75 |4.93 | SAM1217-06-ND 4.08 366 3.01 
2.54 | SAM1195-04-ND 186. 167 1.38 4.93 | SAM1216-04-ND 2.05 1.84 1.52 
4 | 10.67 4.93 | SAM1223-06-NDO 4.28 383 3.16 
7.62 | SAM1207-04-ND 219 1.96 1.62 2.64 | SAM1209-05-ND 239. 214 1.77 
7 5 | 13.21 ei 2.64 | SAM1210-07-ND 391 350 289 
54 | SAM1195-05-ND 193. 173 1.43 4.93 | SAM1216-05-ND 213 191 1.57 De 
5 | 13.21 14 | 18.29 |4.93 | SAM1217-07-ND 421 3773.11 
7.62 | SAM1207-05-ND 2.26 203 167 2.64 | SAM1209-06-ND 246 2.21 1.82 
6 | 15.75 atl 4.93 | SAM1223-07-NDO 442 396 3.26 
2.54 | SAM1195-06-ND 2.00 179 148 4.93 | SAM1216-06-ND 2.21 198 1.63 Oey -ORMTOGND a as 
8 | 15.75 |7'0 | SAM1207-06-ND 233 209 1.72 2.64 | SAM1209-07-ND 253. 227 1.87 : : ; ; 
7 | 18.29 ash 16 | 20.83 |4.93 | SAM1217-08-ND 434 389 3.20 
2.54 | SAM1195-07-ND 207. 186 1.53 4.93 | SAM1216-07-ND 2.29 2.05 1.69 
7 | 18-29 | 7'69 | SAM1207-07-ND 240 215 4.77 2.64 | SAM1209-08-ND 260 233 1.92 4.93 [ESAMI22¢-08:NDO 456 4.08. 3.36 
2.54 | SAM1195-08-ND 2141.92 1.58 8 [20.83 | 4'93 | sami216-08-ND 237 213 175 2.64 /ISAMI210-08:ND 417 374 3.08 
8 | 20.83 | 769 | SAM1207-08-ND 247 221 1.82 2.64 | SAM1209-09-ND 267 239 1.97 18) 23.37 /4.93 | SAM1217-09-ND 447 4.00 3.30 
: : ! ! 9 | 23.37 | 4 eat : : ; 4.93 | SAM1223-09-NDO 470 421 3.47 
2.54 | SAM1195-09-ND 221 1.98 1.63 4.93 | SAM1216-09-ND 245 2.20 1.81 
9 | 23.37 Sat 2.64 | SAM1210-10-ND 430 385 3.17 
7.62 | SAM1207-09-ND 254 2.28 1.88 2.64 | SAM1209-10-ND 274. 2.46 2.02 
10 | 25.91 an 20 25.91 |4.93 | SAM1217-10-ND 460 442 3.39 
2.54 | SAM1195-10-ND 2.28 204 1.68 4.93 | SAM1216-10-ND 253 2.27 1.87 
10 | 25.91 | 7'69 | ‘SaM4207-10-ND 261 234 1.93 2.64 | SAM1209-11-ND 281 262 2.08 4.93 | SAM1223-10-NDO 4.84 4.34 _ 3.57 
ST ete Ge 11 | 28-45 | fos [ean orentn Det ads 488 2.64 | SAM1210-11-ND 443. 3.97 3.27 
11 [28-45 | 769 | SaMi207-11-ND 268 240 1.98 2.64 | SAN1209-12-ND 2882.58 2.13 22 | 28.45 |4.93 | SAM1217-11-ND 473 4.24 3.49 
; a ; ; ; 12 | 30.99 | 7 ash ; ‘ : 4.93 | SAN1223-11-NDO 4.98 446 3.67 
42 [30.99 | 204 | SAMT195-12-ND 242 217 1.79 4.93 | SAM1216-12-ND 269 241 1.99 
89 17.62 | SAM1207-12-ND 275 247 2.03 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail Pale is San 13 Pee 338 
+ [sos [254] SAMIRI-OND 165 149128 aed |. Sa 
20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail : 4.93 | SAM1219-01-ND 1.84 1.65 1.36 ; = + - 
2 2 Ba SENADTEOORN 174 158195 2.64 | SAM1210-13-ND 469 420 3.46 
4 | 5.59 |254 | SAM1186-02-ND 414 3.71 3.06 2 | 5.59 |o : : : 26 | 33.53 |4.93 | SAM1217-13-ND 499 447 3.68 
°° [7.62 | SAM1197-02-ND 4.42 3.96 3.26 4.93 | SAM1219-02-ND 1920 1.72 1.42 4.93 | SAM1223-13-NDO 526 «6 A713. 88 
2.54 | SAM1186-03-ND 4.30 3.85 3.17 3 | 813 2.64 | SAM1211-03-ND 1.82 1.63 1.35 . Matte Ti = + : 
8 | 813 [7’62 | Saw197-03-ND 459 4113.39 “** [4.98 | saw1219-03-ND 2.00 1.79 1.48 SRE SEO 
3 1067 | 254 | SAMI186-04-ND 446 400 3.29 4/4067 | 2-64 | SAMI211-04-ND 790 1701.40 4 | 559 |4'o5 |eanootoainal ae meee 
°* [7.62 | SAM1197-04-ND 4.76 426 3.51 “| 4.93 | SAM1219-04-ND 2.08 1.87 1.54 264 | SAMI212-05-ND 769 OAT 199 
2.54 | SAM1186-05-ND 462. 414 3.41 5 |43.21 | 2-64 | SAMI211-05-ND 198-178 1.46 6 | 843 |To5 \snmaategatin San Soi ae 
10 | 13-21 | 769 | SAMH197-05-ND 493 4.42 3.64 ‘" [4.93 | SAM1219-05-ND 216 1.94 1.60 oe. AE pa SL 
2.54 | SAM1186-06-ND 4784.28 3.53 6 | 45.75 | 2-54 | SAM1211-06-ND 2.06 1.85 1.52 8 | 10.67 |4; Saas . : : 
12/1575 | 75> [Reanmmeenehnia Bb hsy ae 75 | 4/93 | SAM1219-06-ND 224 «2011.66 4.93 | SAM1221-04-ND 257 230 1.90 
ta laa.29 [254 | SAMI186-07-ND 494 4423.64 7 |1e.29 | 254 | SAMI211-07-ND 214 1.92 1.58 10 [1321 [1 Dene be pega 
‘29 | 7.62 | SAM1197-07-ND 527472 3.89 [4.93 | SAM1219-07-ND 2.32 2.08 1.71 eae nat ene 
16 | 20.83 | 2-24 | SAM1186-08-ND 510 457 3.76 3 | 20.93 | 264 | SAM1211-08-ND 2.22 1.99 1.64 12 |15.75 |4" BAL ‘ : ; 
83 | >ao Raa oatND Radic —shag- <n 83 | 493 | SAM1219-08-ND 240 245 4177 4.93 | SAM1221-06-ND 277248 2.05 
a loaay [254 | SAMI186-09-ND 5.26 471 3.88 9 2337 | 254 | SAMI211-09-ND 230 2.06 1.70 14 |19.29 |2-5¢ SAME Ory ee eee 
37 | veo RRM eat Bet sige. 47 37 | 4°93 | SAM1219-09-ND 248 «2222 ~«183 4.93 | SAM1221-07-ND 287 257 2.12 
90 | 25.91 | 254 | SAM1186-10-ND 542 485 «4.00 jo 25.91 | 2-64 | SAM1211-10-ND 238-213 «1.76 16 | 20.93 |2-54 | SAM1212-08-ND 3.14 281 2.32 
91 | >ao RUE ETON Bae <5 iay “aloe 91 | 4°93 | SAM1219-10-ND 256230189 4.93 | SAM1221-08-ND 297 266 2.19 
oo |op.as [254 | SAMT186-11-ND 5585.00 4.12 41 | 99.45 | 254 | SAMT211-11-ND 246 221 1.82 18 [23.97 | 284 | SAM1212-09-ND 3230 2.89 2.38 
45 | 7.62 | SAM1197-11-ND 5.95 5.33 4.39 | 4.93 | SAM1219-11-ND 2.64 2.37 1.95 4.93 | SAM1221-09-ND 3.07 2.75 2.27 
oa |apg9 | 204 | SAMI186-12-ND 574 6.14 4.23 42 [30.99 | 254 | SAMI211-12-ND 2.54 2.28 1.88 90 | 25.91 | 2-64 | SAM1212-10-ND 332 2.98 2.45 
89 | 7.62 | SAM1197-12-ND 612 5.48 4.51 ‘29 [4.93 | SAM1219-12-ND 272 244 2.01 4.93 | SAM1221-10-ND 3172.84 2.34 
96 | 33.53 |204 | SAMT186-13-ND 5.90 5.28 4.35 Matte Tin 99 | 29.45 |264 | SAM1212-11-ND 341 3.06 2.52 
°° | 7.62 | SAM1197-13-ND 6.29 5.63 4.64 + | 305 | 204 | SAM1213-01-ND 762 145 1.20 4.93 | SAMI221-11-ND 3.27 _2.93 _2.41 
30” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 9 | 4.93 | SAM1222-01-ND 125142 93 24 | 30.99 Ae Saar ou ay og 
+ |] 559 | 254] SAMI190-02-ND 420. 376 3.10 2 | 559 | 264 | SAM1213-02-ND 167150 1.24 Fat ERISA 3503 
°° | 7.62 | SAM1201-02-ND 449 402 3.31 ON [4.93 | SAM1222-02-ND 1.31 118.97 26/9353 |io3 Reanroorerainn Sac. CAdd . Bee 
6 | 843 2.54 | SAM1190-03-ND 4.36 3.91 3.22 3 813 2.64 | SAM1213-03-ND 1.72 1.54 1.27 a alee 7 Ns = = 
13: | 7'62 | SAM1201-03-ND 466 417 3.44 13 | 4.93 | SAM1222-03-ND 137123 1.01 
3 | ao.e7 | 204 | SAM190-04-ND 452 405 3.34 2/4067 | 284 | SAM1213-04-ND 17 159 ~*1.31 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
87 | 7.62 | SAM1201-04-ND 483 433 3.56 Of | 4.93 | SAM1222-04-ND 1.43 1.28 1.06 1 | 3.05 [2.54 | SAM1225-01-ND 238 213 1.76 
2.54 | SAM1190-05-ND 468 419 3.45 5 lta.21 | 254 | SAMI213-05-ND 7.82 1.63 1.35 2 | 5.59 |2.54 | SAM1225-02-ND 246 221 182 
10 | 13.21 | 7'69 | SAM1201-05-ND 5.00 448 3.69 21 | 4/93 | SAM1222-05-ND 149 134 1.10 3 | 813 [2.54 | SAM1225-03-ND 254 2.28 1.88 
ae 4 2.54 | SAM1190-06-ND 484 434 3.57 6 1575 | 254 | SAM1213-06-ND 1.87 1.68 1.38 4 | 10.67 |2.54 | SAM1225-04-ND 262 235 194 
5.75 | 7-62 | SAM1201-06-ND 517463 3.81 "9 | 4.93 | SAM1222-06-ND 41.55 1.39 1.15 5 [13.21 |2.54 | SAM1225-05-ND 270 242 1.99 
2.54 | SAM1190-07-ND 5.00 448 3.69 2.64 | SAM1213-07-ND 1.92 172 1.42 F ; om ae 
14 | 18.29 7 | 18.29 t More product available online. For pricing and availability, 
7.62 | SAM1201-07-ND 534 478 3.94 4.93 | SAM1222-07-ND 161 145 1.19 isi our website OsLow incelon Bates (Continued) 
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Samiec 
100” (2.54mm) 


Socket Strips 
$SQ and SSW Series (Cont.) 
No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos.| A B | Part No.t 1 10 100 
6 | 15.75 | 2.54 | SAM1225-06-ND 2.78 249 = 2.05 
7 | 18.29 | 2.54 | SAM1225-07-ND 2.86 2.56 2.11 
8 | 20.83 | 2.54 | SAM1225-08-ND 2.94 2.64 217 
9 | 23.37 | 2.54 | SAM1225-09-ND 3.02 271 2.23 
10 | 25.91 | 2.54 | SAM1225-10-ND 3.10 2.78 2.29 
11 | 28.45 | 2.54 | SAM1225-11-ND 3.18 2.85 2.35 
12 | 30.99 | 2.54 | SAM1225-12-ND 3.26 2.92 241 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
1 3.05 | 2.54 | SAM1220-01-ND 1.93 1.73 1.43 
2 | 5.59 | 2.54 | SAM1220-02-ND 2.02 1.81 1.49 
3 | 8.13 | 2.54 | SAM1220-03-ND 2.11 1.89 1.56 
4 | 10.67 | 2.54 | SAM1220-04-ND 2.20 1.97 = 1.63 
5 | 13.21 | 2.54 | SAM1220-05-ND 2.29 2.05 1.69 
6 | 15.75 | 2.54 | SAM1220-06-ND 2.38 2.13 1.76 
7 | 18.29 | 2.54 | SAM1220-07-ND 2.47 2.21 1.82 
8 | 20.83 | 2.54 | SAM1220-08-ND 2.56 2.30 1.89 
9 | 23.37 | 2.54 | SAM1220-09-ND 2.65 2.38 = 1.96 
10 | 25.91 | 2.54 | SAM1220-10-ND 2.74 246 2.02 
11 | 28.45 | 2.54 | SAM1220-11-ND 2.83 2.54 2.09 
12 | 30.99 | 2.54 | SAM1220-12-ND 2.92 2.62 2.16 


Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 


20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 


4 | 5.59 | 2.54 | SAM1215-02-ND 4.00 3.58 = 2.95 
6 | 813 | 2.54 | SAM1215-03-ND 4.14 3.71 3.06 
8 | 10.67 | 2.54 | SAM1215-04-ND 4.28 3.83 3.16 
10 | 13.21 | 2.54 | SAM1215-05-ND 4.42 3.96 3.26 
12 | 15.75 | 2.54 | SAM1215-06-ND 4.56 4.08 3.36 
14 18.29 | 2.54 | SAM1215-07-ND 4.70 421 3.47 
16 | 20.83 | 2.54 | SAM1215-08-ND 4.84 434 3.57 
18 | 23.37 | 2.54 | SAM1215-09-ND 4.98 446 3.67 
20 | 25.91 | 2.54 | SAM1215-10-ND 5.12 459 3.78 
22 | 28.45 | 2.54 | SAM1215-11-ND 5.26 471 3.88 
24 | 30.99 | 2.54 | SAM1215-12-ND 5.40 484 3.98 
26 | 33.53 | 2.54 | SAM1215-13-ND 5.54 4.96 4.09 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
4 | 5.59 | 2.54 | SAM1218-02-ND 3.58 3.21 2.64 
6 | 813 | 2.54 | SAM1218-03-ND 3.73 3.34 2.75 
8 | 10.67 | 2.54 | SAM1218-04-ND 3.88 3.48 = 2.86 
10 | 13.21 | 2.54 | SAM1218-05-ND 4.03 3.61 2.97 
12 | 15.75 | 2.54 | SAM1218-06-ND 4.18 3.74 3.08 
14 [18.29 | 2.54 | SAM1218-07-ND 4.33 3.88 3.20 
16 | 20.83 | 2.54 | SAM1218-08-ND 4.48 401 3.31 
18 | 23.37 | 2.54 | SAM1218-09-ND 4.63 415 3.42 
20 | 25.91 | 2.54 | SAM1218-10-ND 4.78 4.28 3.53 
22 | 28.45 | 2.54 | SAM1218-11-ND 4.93 4.42 3.64 
24 | 30.99 | 2.54 | SAM1218-12-ND 5.08 455 3.75 
26 | 33.53 | 2.54 | SAM1218-13-ND 5.23 468 3.86 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


¢ Low Insertion Force 


.100” (2.54mm) 
Surface Mount Sockets 


SSM Series 


@ -~w 


Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer « Contact 
Material: Phosphor Bronze Plating: Gold Palladium Nickel or Tin over 50” 
(1.27pm) Nickel * Current Rating: 4A @ 80°C ambient (-DH/-SH mated with 
TSW-D) * Voltage Rating: 475 VAC (-SV/-DV mated with TSW) « Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin 
+ Contact Resistance: 10m0 maximum * Mates with: TSW Series 


No. of 
Fig.| Pos. 


Dim. A 
(mm) 


Digi-Key 
Part No.t 


1 


Dual Row, Horizontal 


Price Each 
10 


10p” (0.25um) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 


100 


4 5.08 | SAM1145-02-ND 6.31 5.65 4.65 
6 7.62 | SAM1145-03-ND 6.56 5.87 4.84 
8 10.16 | SAM1145-04-ND 6.81 6.10 5.02 
1 10 12.70 | SAM1145-05-ND 7.06 6.32 5.21 
12 15.24 | SAM1145-06-ND 7.31 6.55 5.39 
14 17.78 | SAM1145-07-ND 7.56 6.77 5.58 
16 | 20.32 | SAM1145-08-ND 7.81 6.99 5.76 


128 (1091) 


No. of | Dim. A] Digi-Key Price Each .100” (2.54mm) Box Connector 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 . zs 
18 | 22.86 | SAM1145-09-ND 8.06 722 5.94 Stri ps BCS Series @ WwW 
20 | 25.40 | SAM1145-10-ND 8.31 744 6.13 
1 | 22 | 27.94 | SAM1145-11-ND 8.56 7.66 6.31 Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal 
24 30.48 | SAM1145-12-ND 8.81 7.89 6.50 Polymer _* Contact Material: Phosphor Bronze Plating: 
26 33.02 | SAM1145-13-ND 9.06 811 6.68 Gold or Tin over 50u” (1.27um) Nickel + Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. « Plating Option: 10p 
Dual Row, Vertical (.25ym) Gold on contact, Matte Tin on tail « Mates with: TSW Series 
4 | 5.08 | SAM1146-02-ND 5.13 459 3.78 
6 | 7.62 | SAM1146-03-ND 5.33 4773.93 
8 | 10.16 | SAM1146-04-ND 5.53 4.95 4.08 
10 | 12.70 | SAM1146-05-ND 5.73 513 4.23 
12_| 15.24 | SAM1146-06-ND 5.93 5.31 4.37 
> | 14 | 17.78 | SANI746-07-ND 6.13 549 4.52 
16 | 20.32 | SAM1146-08-ND 6.33 567 4.67 
18 | 22.86 | SAM1146-09-ND 6.53 585 4.82 
20 | 25.40 | SAM1146-10-ND 6.73 6.03 4.96 
22 | 27.94 | SAM1146-11-ND 6.93 6.21 541 0.79 
24 | 30.48 | SAM1146-12-ND 7.13 638 5.26 348 
26 | 33.02 | SAM1146-13-ND 7.33 656 5.41 ied 
Single Row, Horizontal ° 
2 | 5.08 | SAM1147-02-ND 3.81 3.41 2.81 
3 | 7.62 | SAM1147-03-ND 3.95 354 2.92 
4 | 10.16 | SAM1147-04-ND 4.09 366 © 3.02 
5 | 12.70 | SAM1147-05-ND 4.23 379 3.12 
6 | 15.24 | SAM1147-06-ND 4.37 3.91 3.22 
3| 7 | 47.78 | SAM1147-07-ND 451 4043.33 
8 | 20.32 | SAM1147-08-ND 4.65 4173.43 
9 | 22.86 | SAM1147-09-ND 479 429 3.53 
10 | 25.40 | SAM1147-10-ND 4.93 442 3.64 : — - 
11_| 27.94 | SAMI147-11-ND__5.07_——4.54_——3.74 Fe eee raya pence ponies Face 
12 | 30.48 | SAM1147-12-ND 5.21 467 3.84 Dual Row, Horizontal 
13 | 33.02 | SAM1147-13-ND 5.35 479 3.95 >] 254) SAM1006-01-ND 4.04 362 298 
Single Row, Vertical 4 | 5.08 | SAM1006-02-ND 4.20 376 3.10 
2 5.08 | SAM1148-02-ND 3.19 2.86 2.36 6 7.62 | SAM1006-03-ND 4.36 3.91 3.22 
3 | 7.62 | SAM1148-03-ND 3.30 296 2.44 7 pe Seat aa aS oe 
4 | 1016 [eRaieDR) S41 0c 262 | | | tear ane tego — amt te — S57 
: : : : 14 | 17.78 | SAM1006-07-ND 5.00 448 3.69 
6 | 15.24 | SAM1148-06-ND 3.63 3.25 2.68 16 | 20.32 | SAM1006-08-ND 5.16 462 3.81 
4| 7 | 17.78 | SAM1148-07-ND 3.74 3.35 2.76 18 | 22.86 | SAM1006-09-ND 5.32 476 3.92 
8 | 20.32 | SAM1148-08-ND 3.85 3.45 2.84 20 | 25.40 | SAM1006-10-ND 5.48 4.91 4.04 
9 | 22.86 | SAM1148-09-ND 3.96 3.55 2.92 22 | 27.94 | SAM1006-11-ND 5.64 5.05 4.16 
10 25.40 | SAM1148-10-ND 4.07 3.65 3.00 24 30.48 | SAM1006-12-ND 5.80 5.19 4.28 
11__| 27.94 | SAM1148-11-ND 4.18 374 3.08 a Dual Row, Vertical 3 — 
qe EE: | Ete | Stiioiaene ist 33a 
6 | 7.62 | SAM1007-03-ND 4.01 359 2.96 
8 | 10.16 | SAM1007-04ND 415 372 3.06 
Dual Row, Horizontal 10 12.70 | SAM1007-05-ND 4.29 3.84 3.17 
4 5.08 | SAM1149-02-ND 8.58 7.68 6.33 9 iF a ae ee Aa oe 
i i pees ao bee oe 16 | 20.32 | SAM1007-08-ND 471 422 3.48 
: : ; : 18 | 22.86 | SAM1007-09-ND 4.85 434 3.58 
10) 12.70 | SAM1149-05-ND 9.60 859 7.08 20 | 25.40 | SAM1007-10-ND 4.99 4473.68 
12__| 15.24 | SAM1149-06-ND 9.94 890 7.33 39} 37 94-1 SAM100/-1T-ND 513 459378 
| 14 | 17.78 | SAMi149-07-ND 10.28 920 7.58 24 | 30.48 | SAM1007-12-ND 5.27 472 3.89 
16 | 20.32 | SAM1149-08-ND 10.62 951 7.83 Dual Row, Vertical — Top Entry 
18 | 22.86 | SAM1149-09-ND 10.96 9.81 8.08 2 | 254 | SAM1008-01-ND 3.73 3342.75 
20 | 25.40 | SAM1149-10-ND 1130 1012 8.33 5.08 SOE 2 ND 387 ae 285 
Z| zit | SaMITAeTLND 114 1042 _58 = | i076 | savioosoND 4159728 
: : : : 10 | 12.70 | SAM1008-05-ND 4.29 3.84. 3.17 
26 | 33.02 | SAM1149-13-ND 12.32 11.03 9.08 12-1 -45:24-| SAM1008-06-ND 443 397 327 
Dual Row, Vertical 3} 44 | 17.78 | SaM1008-07-ND 4.57 409 3.37 
4 | 5.08 | SAM1150-02-ND 7.07 633 5.21 16 | 20.32 | SAM1008-08-ND 471 422 3.48 
6 | 7.62 | SAM1150-03-ND 7.34 657 5.41 18 | 22.86 | SAM1008-09-ND 4.85 434 3.58 
-04- 20 | 25.40 | SAM1008-10-ND 4.99 447 3.68 
re occ 22] 97.94 | SANMOOBTT-ND 5.13459 3.78 
: : ; : 24 | 30.48 | SAM1008-12-ND 5.27 472 3.89 
12__| 15.24 | SAM1150-06-ND 8.15, 7.30 6.01 . : 
Single Row, Horizontal 
| 14 | 17.78) SAN1150-07-ND 8.42 754 6.21 17254) SAM1009-01-ND 2.57 7301.50 
16 | 20.32 | SAM1150-08-ND 8.69 778 = «6.1 2 | 508 | SAM1009-02-ND 266 538 «(1.96 
18 | 22.86 | SAM1150-09-ND 8.96 8.02 6.61 3 | 7.62 | SAM1009-03-ND 275 247 = 2.03 
20 | 25.40 | SAM1150-10-ND 9.23 8.26 6.81 4 | 10.16 | SAM1009-04-ND 2.84 255 2.10 
22 | 27.94 | SAM1150-11-ND 9.50 8.50 7.00 2 1270 Sa ae ae ace ah 
24 | 30.48 | SAM1150-12-ND 9.77 875 7.20 ; eOG: / . ; 
26 | 33.02 | SAM1150-13-ND 1004 8.99 7.40 “| 7 | 47-78 | sawtoos-o7-no 311 2792.30 
= 8 | 20.32 | SAM1009-08-ND 3.20 287 2.36 
Single Row, Horizontal 9 | 22.86 | SAM1009-09-ND 3.29 295 2.43 
2 | 5.08 | SAM1151-02-ND 5.21 467 3.84 10 | 25.40 | SAM1009-10-ND 3.38 3032.50 
3 | 7.62 | SAM1151-03-ND 5.40 484 3.98 11 | 27.94 | SAM1009-11-ND 347 3.11 2.56 
4 10.16 | SAM1151-04-ND 5.59 5.01 4.12 12 30.48 | SAM1009-12-ND 3.56 3.19 2.63 
5 | 12.70 | SAM1151-05-ND 5.78 518 4.26 ; = See ee Vertical = = 
8 wt et aa a ae 2 | 5.08 | SAM1010-02-ND 2.38 213° 1.76 
3 : ; : : 3 | 7.62 | SAM1010-03-ND 2.46 2.21 1.82 
8 | 20.32 | SAM1151-08-ND 6.35 569 4.68 4 | 10.16 | SAM1010-04-ND 254 208 «188 
9 22.86 | SAM1151-09-ND 6.54 5.86 4.82 5 12.70 | SAM1010-05-ND 2.62 235 1.94 
10 | 25.40 | SAM1151-10-ND 6.73 6.03 4.96 6 | 15.24 | SAM1010-06-ND 2.70 242 1.99 
11 | 27.94 | SAM1151-11-ND 6.92 620 5.10 5) 7 | 17:78 | SAM1010-07-ND 2.78 249 2.05 
42 | 30.48 | SAM1151-12-ND 711 6.37 5.24 4 ayes Se a noeai oa pe att 
esate ae ue Warteoe See 88 10 | 25.40 | SAM1010-10-ND 3.02 271 2.23 
i TT | 27.94 | SAM1010-11-ND 3.10 278 2.29 
2 | 5.08 | SAM1152-02-ND 3.84 3.44 2.83 12 | 30.48 | SAM1010-12-ND 3.18 2.85 2.35 
3 | 7.62 | SAM1152-03-ND 4.00 3.58 2.95 Single Row, Vertical — Top Entry 
4 | 10.16 | SAM1152-04-ND 4.16 373 3.07 T | 254 J] SAM1011-01-ND 2.30 206 ~+1.70 
5 | 12.70 | SAM1152-05-ND 4.32 3.87 3.19 a8 SOT O2 NE oa oe ee 
6 | 15.24 | SAM1152-06-ND 4.48 4.01 3.31 3 | tose. Reaemofodtunt 36d ae 
4} 7 | 17-78 | SAM1152-07-ND 4.64 416 3.42 5 | 12.70_| SAM1011-05-ND 2.62 235 1.94 
8 | 20.32 | SAM1152-08-ND 4.80 430 3.54 5 | © | 15.24 | SANI011-06-ND 2.70 2.42 1.99 
9 | 22.86 | SAM1152-09-ND 4.96 444 3.66 7 | 17.78 | SAM1011-07-ND 2.78 249 2.05 
10 | 25.40 | SAM1152-10-ND 512 459 3.78 8 | 20.32 | SAM1011-08-ND 28600 256 2.11 
11_| 27.94 | SAM1152-11-ND 5.28 473 3.90 9 | 22.86 ReRMn OT Oat ae ae ae 
10 | 25.40 | SAM1011-10-ND 3.02 271 2.23 
12 30.48 | SAM1152-12-ND 5.44 4.87 4.01 7 27.94 | SAM1011-17-ND 3.10 2.78 2.29 
13 | 33.02 | SAM1152-13-ND 5.60 5.02 4.13 12_ | 30.48 | SAM1011-12-ND 3.18 285 2.35 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Samilec 
.100” (2.54mm) 


Terminal Strips 
TSW Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 
Material: Phosphor Bronze ¢ Plating: Gold or Tin over 50” (1.27pm) Nickel 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C 
with Tin * Voltage Rating: 550 VAC mated with SSW; 500 VAC mated with 
BCS; 450 VAC (-RA mated with BCS) 

« Mates with: SSW, SSQ, BCS, CES, SLW Series 


No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos.[ A | B | C_ | PartNo.t 1 10 100 
10p” (0.25um) Gold on Contact, Gold Flash on Balance 
Fig. 1 — Dual Row 
8.51 | 2.67 | SAM1012-01-ND 2.23 2.00 1.65 
7.62 | 2.67 | SAM1020-01-ND 2.23 2.00 1.65 
10.92 | 5.84 | SAM1028-01-ND 2.09 1.87 1.54 
2 | 254 |13-46 | 5.84) SAM1036-01-ND 2.20 1.97 1.63 
“" (18.46 | 8.13 | SAM1052-01-ND 2.20 1.97 1.63 
21.08 |15.74] SAM1060-01-ND 2.42 217 1.79 
11.30 | 5.84 | SAM1068-01-ND 2.35 211 1.74 
11.58 | 5.84 | SAM1076-01-ND 2.79 250 2.06 
8.51 | 2.67 | SAM1012-02-ND 2.32 2.08 171 
7.62 | 2.67 | SAM1020-02-ND 2.32 208 171 
10.92 | 5.84 | SAM1028-02-ND 2.17 1.95 1.60 
4 | 5.03 |13-46 | 5.84 | SAM1036-02-ND 2.28 2.04 1.68 
“(18.46 | 8.13 | SAM1052-02-ND 2.28 2.04 1.68 
21.08 |15.74] SAM1060-02-ND 2.52 2.26 = 1.86 
11.30 | 5.84 | SAM1068-02-ND 2.43 218 1.80 
11.58 | 5.84 | SAM1076-02-ND 2.91 261 2.15 
8.51 | 2.67 | SAM1012-03-ND 2.41 216 1.78 
7.62 | 2.67 | SAM1020-03-ND 2.41 216 1.78 
10.92 | 5.84 | SAM1028-03-ND 2.25 2.02 1.66 
6 | 7.62 |13-46 | 5.84 | SAM1036-03-ND 2.36 212 = 1.74 
“* 113.46 | 8.13 | SAM1052-03-ND 2.36 212 1.74 
21.08 |15.74| SAM1060-03-ND 2.62 2.35 1.94 
11.30 | 5.84 | SAM1068-03-ND 2.51 2.25 1.85 
11.58 | 5.84 | SAM1076-03-ND 3.03 272 2.24 
8.51 | 2.67 | SAM1012-04-ND 2.50 2.24 1.85 
7.62 | 2.67 | SAM1020-04-ND 2.50 2.24 1.85 
10.92 | 5.84 | SAM1028-04-ND 2.33 2.09 1.72 
8 |10.16| 13-46 | 5.84 | SAM1036-04-ND 2.44 219 1.80 
13.46 | 8.13 | SAM1052-04-ND 2.44 219 1.80 
21.08 |15.74] SAM1060-04-ND 2.72 244 2.01 
11.30 | 5.84 | SAM1068-04-ND 2.59 2.32 1.91 
11.58 | 5.84 | SAM1076-04-ND 3.15 2.82 2.33 
8.51 | 2.67 | SAM1012-05-ND 2.59 2.32 1.91 
7.62 | 2.67 | SAM1020-05-ND 2.59 2.32 1.91 
10.92 | 5.84 | SAM1028-05-ND 2.41 216 1.78 
40 |12.70| 13-46 | 5.84 | SAM1036-05-ND 2.52 2.26 1.86 
13.46 | 8.13 | SAM1052-05-ND 2.52 2.26 1.86 
21.08 |15.74] SAM1060-05-ND 2.82 253 2.08 
11.30 | 5.84 | SAM1068-05-ND 2.67 2.39 1.97 
11.58 | 5.84 | SAM1076-05-ND 3.27 293 241 
8.51 | 2.67 | SAM1012-06-ND 2.68 240 1.98 
7.62 | 2.67 | SAM1020-06-ND 2.68 240 1.98 
10.92 | 5.84 | SAM1028-06-ND 2.49 2.23 1.84 
42 |15.24| 13-46 | 5.84 | SAM1036-06-ND 2.60 2.33 1.92 
13.46 | 8.13 | SAM1052-06-ND 2.60 2.33 1.92 
21.08 |15.74] SAM1060-06-ND 2.92 262 2.16 
11.30 | 5.84 | SAM1068-06-ND 2.75 247 = 2.03 
11.58 | 5.84 | SAM1076-06-ND 3.39 3.04 2.50 
8.51 | 2.67 | SAM1012-07-ND 2.77 248 = 2.05 
7.62 | 2.67 | SAM1020-07-ND 277 248 = 2.05 
10.92 | 5.84 | SAM1028-07-ND 2.57 2.30 1.90 
44. {17.78 | 13-46 | 9-84 | SAM1036-07-ND 2.68 240 1.98 
“"1413.46 | 8.13 | SAM1052-07-ND 2.68 240 1.98 
21.08 |15.74| SAM1060-07-ND 3.02 271 2.23 
11.30 | 5.84 | SAM1068-07-ND 2.83 254 2.09 
11.58 | 5.84 | SAM1076-07-ND 3.51 3.15 2.59 
8.51 | 2.67 | SAM1012-08-ND 2.86 256 2.11 
7.62 | 2.67 | SAM1020-08-ND 2.86 256 2.11 
10.92 | 5.84 | SAM1028-08-ND 2.65 2.38 1.96 
46 {20.32 | 13-46 | 5.84 | SAM1036-08-ND 2.76 247 2.04 
“143.46 | 8.13 | SAM1052-08-ND 2.76 247 2.04 
21.08 |15.74| SAM1060-08-ND 3.12 2.80 2.30 
11.30 | 5.84 | SAM1068-08-ND 2.91 261 215 
11.58 | 5.84 | SAM1076-08-ND 3.63 3.25 2.68 
8.51 | 2.67 | SAM1012-09-ND 2.95 264 2.18 
18 |22.86| 7.62 | 2.67 | SAM1020-09-ND 2.95 264 2.18 
10.92 | 5.84 | SAM1028-09-ND 2.73 245 2.02 


No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each INo. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos.| A B C | Part No.t 1 10 100 Pos.| A B C | Part No.t 1 10 100 
13.46 | 5.84 | SAM1036-09-ND 2.84 2.55 2.10 21.08 | 15.74] SAM1061-08-ND 1.58 1420 1.17 
13.46 | 8.13 | SAM1052-09-ND 2.84 2.55 2.10 8 |20.32]11.30 | 5.84 | SAM1069-08-ND 1.48 1.33 1.10 
18 22.86 | 21.08 | 15.74] SAM1060-09-ND. 3.22 289 2.38 11.58 | 5.84 | SAM1077-08-ND 1.83 1.64 1.35 
11.30 | 5.84 | SAM1068-09-ND 2.99 2.68 2.21 8.51 | 2.67 | SAM1013-09-ND 1.30 117 96 
11.58 | 5.84 | SAM1076-09-ND 3.75 3.36 2.77 7.62 | 2.67 | SAM1021-09-ND 1.30 117 96 
8.51 | 2.67 | SAM1012-10-ND 3.04 2.72 2.24 10.92 | 5.84 | SAM1029-09-ND 1.35 1.21 1.00 
7.62 | 2.67 | SAM1020-10-ND 3.04 272 2.24 9 |22.86 13.46 | 5.84 | SAM1038-09-ND 1.42 1.28 1.05 
10.92 | 5.84 | SAM1028-10-ND 2.81 2.52 2.08 ~~ 113.46 | 8.13 | SAM1053-09-ND 1.42 1.28 1.05 
20 |25.40 13.46 | 5.84 | SAM1036-10-ND 2.92 2.62 2.16 21.08 | 15.74] SAM1061-09-ND 1.63 1.46 1.21 
“" {13.46 | 8.13 | SAM1052-10-ND 2.92 262 2.16 11.30 | 5.84 | SAM1069-09-ND 1.52 1.36 1.12 
21.08 | 15.74) SAM1060-10-ND 3.32 2.98 2.45 11.58 | 5.84 | SAM1077-09-ND 1.89 1.70 1.40 
11.30 | 5.84 | SAM1068-10-ND 3.07 2.75 2.27 8.51 | 2.67 | SAM1013-10-ND 1.35 1.21 1.00 
11.58 | 5.84 |SAM1076-10-ND 3.87 —3.47_—«2.86 762 |267|SAMM021-10-ND 135 121 100 
8.51 | 2.67 | SAM1012-11-ND 3.13 2.81 2.31 10.92 | 5.84 | SAM1029-10-ND 1.39 1.25 1.03 
7.62 | 2.67 | SAM1020-11-ND 3.13 2.81 2.31 40 |25.40 13.46 | 5.84 | SAM1038-10-ND 1.46 1.31 1.08 
10.92 | 5.84 | SAM1028-11-ND 2.89 259 2.13 “13.46 | 8.13 | SAM1053-10-ND 1.46 1.31 1.08 
99 |97.94| 13-46 | 5.84 | SAM1036-11-ND 3.00 269 2.22 21.08 | 15.74] SAM1061-10-ND 1.68 151 1.24 
“(43.46 | 8.13 | SAM1052-14-ND. 3.00 269 2.22 11.30 | 5.84 | SAM1069-10-ND 1.56 1.40 1.15 
21.08 | 15.74) SAM1060-11-ND 3.42 3.06 2.52 11.58 | 5.84 | SAM1077-10-ND 1.95 1.75 144 
11.30 | 5.84 | SAM1068-11-ND 3.15 2.82 2.33 8.51 | 2.67 | SAM1013-11-ND 140 1.26. 1.04 
11.58 | 5.84 | SAM1076-11-ND 3.99 3.57 2.94 7.62 | 2.67 | SAM1021-11-ND 1.40 126 1.04 
8.51 | 2.67 | SAM1012-12-ND 3.22 289 2.38 10.92 | 5.84 | SAM1029-11-ND 1.43 1.28 = 1.06 
7.62 | 2.67 | SAM1020-12-ND 3.22 2.89 2.38 11 27.94] 13-46 | 5.84 | SAM1038-11-ND 150 1.35 1.11 
10.92 | 5.84 | SAM1028-12-ND 297 2.66 2.19 7-94) 43.46 | 8.13 | SAM1053-11-ND 150 1.35 14.11 
o4 |30.4g| 13-46 | 5.84 |SAM1036-12-ND 3.08 2.76 «2.97 21.08 [15.74] SAMI061-11-ND 1.73155 1.28 
13.46 | 8.13 | SAM1052-12-ND 3.08 2.76 2.27 11.30 | 5.84 | SAM1069-11-ND 160 1.44 1.18 
21.08 | 15.74} SAM1060-12-ND. 3.52 3.15 2.60 11.58 | 5.84 | SAM1077-11-ND 2.01 1.80 1.49 
11.30 | 5.84 | SAM1068-12-ND 3.23 289 2.38 8.51 | 2.67 | SAM1013-12-ND 1.45 1.30 1.07 
11.58 | 5.84 PSAMIOMGRIGNDY 4.11 _ 3.68 3.08 7.62 | 2.67) SAM1021-12-ND 1.45 130 1.07 
Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 10.92 | 5.84 | SAM1029-12-ND 1.47 1.32 1.09 
2 | 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1037-01-ND 2.33 2.09 = 1.72 42 |30.48 13.46 | 5.84 | SAM1038-12-ND 1.54 1.38 91.14 
4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1037-02-ND 2.42 217 = 1.79 “113.46 | 8.13 | SAM1053-12-ND 1.54 1.38 1.14 
6 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1037-03-ND 2.51 2.25 1.85 21.08 | 15.74] SAM1061-12-ND 1.78 1.60 = 1.32 
8 |10.16] 2.29 | 5.84 | SAM1037-04-ND 2.60 2.33 1.92 11.30 | 5.84 | SAM1069-12-ND 1.64 147 1.21 
10 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1037-05-ND 2.69 2.41 1.99 11.58 | 5.84 | SAM1077-12-ND 2.07 1.86 1.53 
12 115.24] 2.29 | 5.84 | SAM1037-06-ND. 2.78 2.49 = 2.05 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 
14 117.78] 2.29 | 5.84 | SAM1037-07-ND 2.87 257 2.12 1 | 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1039-01-ND 93 84 69 
16 |20.32| 2.29 | 5.84 | SAM1037-08-ND. 2.96 265 2.19 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1039-02-ND 98 88 B 
18 |22.86| 2.29 | 5.84 | SAM1037-09-ND 3.05 2.73 -2.25 3 |762|229 |584/SaMi039-03-ND 103 493 76 
20 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1037-10-ND 3.44 2.81_—2.32 4 |10.16] 229 |584/SAM1039-04-ND 108 + 97 80 
22 |27.94] 2.29 | 5.84 | SAM1037-11-ND. 3.23 289 2.38 5 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1039-05-ND 1.13 1.02 84 
24 |30.48| 2.29 | 5.84 |SAM1037-12-ND 3.32. 2.98 2.45 6 |15.241 229 15841 SAM1030-0@ND 1.18 1.0687 
Fig. 3 — Single Row 7 |17.78| 2.29 | 5.84 | SAM1039-07-ND 1.23 1.11 91 
8.51 | 2.67 | SAM1013-01-ND 90 81 67 8 |20.32| 2.29 | 5.84 | SAM1039-08-ND 1.28 1.15 95 
7.62 | 2.67 | SAM1021-01-ND 90 81 67 9 |22.86] 2.29 | 5.84 | SAM1039-09-ND 1.33 1.19 98 
10.92 | 5.84 | SAM1029-01-ND 1.03 93 76 10 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1039-10-ND 1.38 1.24 1.02 
1 |o54 13.46 | 5.84 | SAM1038-01-ND 1.10 99 82 11 |27.94| 2.29 | 5.84 | SAM1039-11-ND 1.43 1.28 = 1.06 
“" (13.46 | 8.13 | SAM1053-01-ND 1.10 99 82 12 |30.48| 2.29 | 5.84 | SAM1039-12-ND 1.48 1.33. 1.10 
sg a 
11.30 | 5.84 | SAM1069-01-ND 1.20 1.08 89 Fig. 1 — Dual Row 
11.58 | 5.84 | SAM1077-01-ND 1.41 1.27 1.04 ig: 
8.51 | 2.67 | SAM1013-02-ND 05 85 70 8.51 | 2.67 | SAM1014-01-ND 247 1.95 1.60 
762 |267/SAMI021-0-ND 95 85 70 7.62 | 2.67 /SAM1022-01-ND 217 1.95 1.60 
10.92 | 5.84 | SAM1029-02-ND 1.07 96 79 10.92 | 5.84 | SAM1030-01-ND 2.05 1.84 1.52 
13.46 |584|SAM1038-02-ND 114 102 84 » | 254 | 1346] 5.84) SAMM040-01-ND 1.69 1.52 1.25 
2 | 5.08 |43 46) 813 |SAM1059-02-ND 114 102 84 >" 143.46 | 8.13 | SAM1054-01-ND 1.69 1.52 1.25 
3108 1174) SAMIOBT-O2-ND 128 15 95 21.08 /15.74] SAM1062-01-ND 2.29 «2.05 «(1.69 
41.30 584 |SAM4069-02-ND 124 111 92 11.30 | 5.84] SAM1070-01-ND 1.84 1.65 1.36 
11.58 | 5.84 |SAM1077-02-ND 1.47 1.32 ‘1.09 11.58 | 5.84 | SAMI078-01-ND 2.51 2.25 1.85 
8.51 | 2.67 | SAM1014-02-ND 2.25 2.02 1.66 
rae | 267|saMoaioend = 100 «80 762| 267 |sanoz2-02-N0 2.25202 1.66 
40.92 |584|SAM1029-03-ND 111. 100 ~~ 82 10.92 | 5.84)SAM1030-02-ND 212 190 1.57 
43.46 |584|SAM1038-03-ND 118 108 87 4 | 50g | 13-48| 584 | SAM1040-02-ND 1.77 1.59 1.31 
3 | 7.62 |43°46 | 313 | SAM1053-03-ND 118 106 87 ° 113.46 | 8.13 | SAM1054-02-ND_ 4.77159 1.31 
24.08 115.74) SAMH061-O3-ND 133.1998 21.08 | 15.74] SAM1062-02-ND 2.38 2.13 1.76 
4130 |5.84|SAM1069-03-ND 128 115 95 11.30] 5.84)SAM1070-02-ND 1.92 1.72 1.42 
11.58 | 5.84 |SAM1077-03-ND 1.53 1.37 ‘1.13 11.58 | 5.84 | SAMI078-02-ND 2.622.385 1.94 
351 12671 SAMI013-04-ND 105478 8.51 | 2.67|SAM1014-03-ND 233 209 1.72 
762 |267|SAM1021-04-ND 105 94 78 7.62 | 2.67 |SAM1022-03-ND 233 209 1.72 
40.92 | 5.84 | SAM1029-04-ND 1.15 4.03 85 10.92 | 5.84 | SAM1030-03-ND 2.19 1.96 1.62 
43.46 | 584|SAM1038-04-ND 122 110 90 6 | 762 |13-46| 5-84) SAM1040-03-ND 1.85 1.66 1.37 
4 10.16 43.46 | 8.13 | SAM1053-04-ND 4.22 4.10 90 “* [13.46 | 8.13 | SAM1054-03-ND 1.85 1.66 1.37 
21.08 [15.74] SAM1061-04-ND 1.38 1.24 ~«1.02 21.08 | 15.74) SAM1062-03-ND = 2.47 2.21 1.82 
41.30 | 5.84 | SAM1069-04-ND 1.32 4.19 98 11.30 | 5.84 | SAM1070-03-ND 2.00 1.79 1.48 
11.58 | 5.84 | SAM1077-04-ND 1.59 «143 «1.18 11.58 | 5.84 | SAM1078-03-ND_ 2.73 2.45 2.02 
8.51 | 2.67 | SAM1013-05-ND 1.10 99 82 8.51 | 2.67 | SAM1014-04-ND 2.41 216 1.78 
7.62 | 2.67 | SAM1021-05-ND 1.10 99 82 7.62 | 2.67 | SAM1022-04-ND 241 2.16 1.78 
10.92 | 5.84 | SAM1029-05-ND 1.19 1.07 88 10.92 | 5.84 | SAM1030-04-ND 2.26 2.03 1.67 
13.46 | 5.84 | SAM1038-05-ND 1.26 1.13 93 8 110.16 13.46 | 5.84 | SAM1040-04-ND 1.93 1.73 1.43 
5 |12.70 13.46 | 8.13 | SAM1053-05-ND 1.26 1.13 93 [13.46 | 8.13 | SAM1054-04-ND 1.93 1.73 1.43 
21.08 | 15.74] SAIM1061-05-ND 143 728 ©1.06 21.08 | 15.74] SAM1062-04-ND 2.56 2.30 = 1.89 
11.30 | 5.84 | SAM1069-05-ND 1.36 1.22 1.01 11.30 | 5.84 | SAM1070-04-ND 2.08 1.87 (1.54 
11.58 | 5.84 | SAM1077-05-ND 1.65 148 1.22 11.58 | 5.84 | SAM1078-04-ND 2.84 2.55 2.10 
8.51 | 2.67 | SAM1013-06-ND 1.15 1.03 85 8.51 | 2.67 | SAM1014-05-ND 2.49 2.23 1.84 
7.62 | 2.67 | SAM1021-06-ND 1.15 1.03 85 7.62 | 2.67 | SAM1022-05-ND 2.49 2.23 1.84 
10.92 | 5.84 | SAM1029-06-ND 1.23 141 91 10.92 | 5.84 | SAM1030-05-ND 2.33 2.09 1.72 
13.46 | 5.84|SAM1038-06-ND 130 1417 96 to /12.70/13-48 | 5.84 |SAM1040-05-ND 2.01 1.80 1.49 
8 |15.24)3 46/813 | SAM1053-06-ND 1.30 1.1796 1143.46 | 8.13 |SAM1054-05-ND_2.01_—1.80__—‘1.49 
21.08 15.74] SAM1061-06-ND 1.48 133. 1.10 21.08 | 15.74] SAM1062-05-ND 2.65 2.38 = 1.96 
41.30 | 5.84 | SAM1069-06-ND 1.40 1.26 1.04 11.30 | 5.84 | SAM1070-05-ND 2.16 1.94 1.60 
11.58 | 5.84 | SAM1077-06-ND 171 153 1.26 11.58 | 5.84 | SAM1078-05-ND 2.95 2.64 2.18 
8.51 | 2.67 | SAM1013-07-ND 1.20 1.08 89 8.51 | 2.67 | SAM1014-06-ND 2.57 2.30 1.90 
7.62 | 2.67 | SAM1021-07-ND 1.20 1.08 89 7.62 | 2.67 | SAM1022-06-ND 2.57 2.30 = 1.90 
10.92 | 5.84 | SAM1029-07-ND 1.27 1.14 94 10.92 | 5.84 | SAM1030-06-ND 2.40 215 1.77 
17.78 13.46 | 5.84 | SAM1038-07-ND 1.34 1.20 99 42 115.24 13.46 | 5.84 | SAM1040-06-ND 2.09 1.87 1.54 
7 |17-78)43 46 | 8.13 | SAM1053-07-ND 1.34 (1.20 99 "113.46 | 8.13 |SAM1054-06-ND -2.091.87__‘1.54 
21.08 | 15.74) SAM1061-07-ND 1.53 1.370 1.13 21.08 | 15.74] SAM1062-06-ND 2.74 246 = 2.02 
11.30 | 5.84 | SAM1069-07-ND 1.44 1.29 1.07 11.30 | 5.84 | SAM1070-06-ND 2.24 2.01 1.66 
11.58 | 5.84 | SAM1077-07-ND 1.77 159 1.31 11.58 | 5.84 | SAM1078-06-ND 3.06 2.74 2.26 
8.51 | 2.67 | SAM1013-08-ND 1.25 1.12 93 8.51 | 2.67 | SAM1014-07-ND 2.65 2.38 = 1.96 
7.62 | 2.67 | SAM1021-08-ND 1.25 1.12 93 14 |17.78| 7.62 | 2.67 | SAM1022-07-ND 2.65 2.38 © 1.96 
8 |20.32|10.92 | 5.84 | SAM1029-08-ND. 1.31 1.18 97 10.92 | 5.84 | SAM1030-07-ND 2.47 2.21 1.82 
13.46 | 5.84 | SAM1038-08-ND 1.38 1.24 1.02 F A 
+ More product available online. 
13.46 | 8.13 | SAM1053-08-ND 1.38 1.24 1.02 For tri and availability, visit our website. (Continued) 
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Samjec No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
m Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
SSS SS 8.51 | 267|SAMI015-O6-ND 127 144 94 851 |2.67|SAMI016-05-ND 350 314 258 
e 7.62 | 2.67|SAM1023-06-ND 1.27 114 94 7.62 | 2.67|SAM1024-05-ND 350 314 258 
100” (2.54mm) 10.92| 5.84] SAM1031-06-ND 97 8772 10.92 | 5.84] SAM1032-05-ND 309 277 228 
. A : 13.46 | 5.84| SAM1042-06-ND 1.04 94 77 13.46 | 5.84|SAM1044-05-ND 3.27 293 2.41 
Terminal Strips TSW Series (Cont.) 6 ]15.24/13'46| 8.13| SAMI055-06-ND 1.04 94 77 10 /12.70/13'46| 8.13 | SAMI056-05-ND 3.27 2932.41 
-——— BERK EE 21.08 | 15.74| SAM1063-06-ND 118 1.06 87 21.08 | 15.74] SAM1064-05-ND 346 3.10 2.55 
Hoof BD imetesions orn) HENS ee rice eat 11.30] 5.84 SANMO7I-06-ND 1.11 1.00.82 11.30 | 5.84|SAM1072-05-ND 301 270 222 
RUSH mA ay «, ae a ah a 11.58 | 5.84| SAM1079-06-ND 1.75 1.57 (1.29 11.58 | 5.84|SAM1080-05-ND 4.21 3,773.11 
46 | 5. -07- ; : ; 8.51 | 267] SAM1015-07-ND 1.31 148 97 851 |267|SAMI016-06-ND 361 323 266 
14 |1778|2108 1874] SaMN060-07ND 283-254 209 762] 267| SAMMOZOrND 131 1.48 7 762 |267| SAMI02-05ND 361 323 2.65 
~"|44/30 | 5.84 | SAM1070-07-ND 232 208 171 10.92 | 5.84] SAM1031-07-ND 1.01 ot 75 10.92 | 5.84] SAM1032-06-ND 319 286 236 
1158| 584|SAM1078-07-ND 317 284 234 7 |17.78| 13-46 | 5.84] SAM1042-07-ND 1.08 9780 12 |45.04|1346 | 5.84 | SAM1044-06-ND 3.37 3.02 2.49 
: : _ : _ “(13.46 | 8.13 | SAM1055-07-ND 1.08 780 "143.46 | 8.13 | SAM1056-06-ND 3.37 3.02 —-2.49 
8.51 | 2.67|SAM1014-08-ND 273 245 2.02 21.08 | 15.74] SAM1063-07-ND 1.23. 111 91 21.08 | 15.74] SAM1064-06-ND 3.59 3.22 -2.65 
7.62 | 2.67|SAM1022-08-ND 273 245 202 11.30| 5.84] SAM1071-07-ND 1.15 1.03.85 11.30 | 5.84|SAM1072-06-ND 312 280 230 
ve ae Sarre pe oa is 11.58 | 5.84 | SAM1079-07-ND_1.80_—1.62__—1.33 11.58 | 5.84|SAM1080-06-ND 4.36 = 3.91 3.22 
46 | 5. -08- ; ; ; 8.51 | 267] SAM1015-08-ND 1.35 1.21 1.00 “07: 
16 |20.32/45'46| aia REANOGMIORIID Ds ob? ee a5 28 ee SS tat 100 851 |267|SAM1016-07-ND 372 9333 275 
HET 2 ee 62 | 2: i : ‘ 7.62 | 2.67|SAM1024-07-ND 372 333 275 
1130 S24 MRTG) «824002184177 10.92) 5.84) SAM1031-08-ND = 1.05 94.78 10.92 | 5.84] SAM1032-07-ND 3.29 2.95 2.43 
41.58 | 5.84 |SAM1078-08-ND 328 294 2.42 8 [2092/1340 | era oie ue 14 [17.70 |1248 | 584 POPC 347 tT 2.86 
| : : : 13.46 | 8.13 | SAM1055-08-ND 1.12 1.01__—83 “9143.46 | 8.13 | SAM1056-07-ND3.47_—3.11_—-2.56 
8.51 | 2.67|SAM1014-09-ND 281 252 2.08 21.08 | 15.74] SAM1063-08-ND 1.28 1.15 95 27-08 115.741 SAMA064-07-ND 3723.33.78 
7.62 | 2.67|SAM1022-09-ND 281 252 208 11.30| 5.84| SAM1071-08-ND 1.19 1.07 88 1130 | &.84|SAM1072-07-ND 323 289 238 
10.92 | 5.84] SAM1030-09-ND 261 234 1.93 11.58 | 5.84| SAM1079-08-ND 1.85 1.66 ‘1.97 1158 | 584 /SAM1080-07-ND 451 404 333 
18 |22.86| 13-48) 5.84 EMIS 2.830 209 Ne 8.51 | 2.67| SAM1015-09-ND 1.39 1.25 1.08 8.51 | 2.67|SANT016-08-ND 3.83 343 2.83 
13.46 | 8.13 | SAM1054-09-ND 2.33 2.09 1.72 7.62 | 2.67 | SAM1023-09-ND 1.39 1.25 1.03 7.62 | 2.67 | SAM1024-08-ND 383 343 283 
21.08 | 15.74 SST 3.01 270 2.22 10.92 | 5.84 | SAM1031-09-ND 4.09 98 81 40.92 | 5.34 | SAM1032-08-ND 339 304 250 
11.30 | 5.84 | SAM1070-09-ND 2.48 2.22 = 1.83 43.46 | 5.84 | SAM1042-09-ND 116 1.04 86 
8 | 5: 09. i i , 9 |22.86) 13-48) > ; ; ; 13.46 | 5.84] SAM1044-08-ND 357 320 264 
11.58 | 5.84 | SAM1078-09-ND 3.39 3.04 2.50 13.46 | 8.13 | SAM1055-09-ND 116 1.04 86 16 |20.32 
8.51 | 267|SANMO1410-ND 289-259 ~2.13 21.08 | 15.74] SAM1063-09-ND ‘1.83. ~1.19~—~«98 "(13.461 8.13 SAMIIOSESOGTDA 3.57 _3.20' 2.64 
762 | 267 |SANIOZ-I0ND 289 259 213 1130] 584| SAMI071-09-ND 123 411 91 21.08 | 15.74 AMO 3850 345 28d 
10.92) 584 |SAMI030-10-ND 268 240 198 11.58 | 5.84| SAM1079-09-ND 1.90 1.70 1.40 11.80) 5.04 PM 8k BR 
ia4e| saa ARROUND «oat ote 7B Sart Ser SERRE igo oe 11.58 | 5.84|SAM1080-08-ND 466 4.17 3.44 
20 [25.40] 4346 | 9 eral ? : ; ar le As ; ; ‘ 851 |2.67|SAM1016-09-ND 394 353 291 
13.46 | 8.13 | SAM1054-10-ND 241 2.16 1.78 7.62 | 2.67 | SAM1023-10-ND 1.43 1.28 1.06 7.62 | 2.67 | SAM1024-09-ND 3.94 353 291 
1130| Se4| sammorosonp 258200 129 | | | | |. ltsae| ses) sawtoiztonn 12010888 1a92| 54) saMioaz-09ND 349319268 
11.58 | 5.84 | SAM1078-10-ND 3.50 3.14_—2.58 40/43.46 | 8.13| SAM1055-10-ND 1.20 1.08 89 18 |22.86| tore | oi3 RokMeeOn 367 309 24 
a i | pon tel garni — tar — 4) — Fo 
10.92 | 5.84|SAM1030-11-ND 275 247 203 11.58 | 5.84 | SAMI079-10-ND 1.95 1.75 1.44 11.90) 5.64 peeMegeereg = 3453.09 2.55 
ely ; ; ; aS : : : 11.58 | 5.84 | SAM1080-09-ND 4.81 «4.31__—3.55 
no |o7.qq| 12-46 | 5.84 | SAMI040-11-ND 2492.23 1.84 851 | 2.67] SAMIOISA1-ND 1.47.-1.32-1.09 ST DET LSAWOIETOND AOS Ba 
"(13.46 | 8.13 | SAM1054-11-ND 2.49 2.23 1.84 7.62 | 2.67 | SAM1023-11-ND 1.47 1.32 1.09 5 67 -10- 05 i A 
21.08 | 15.74] SAM1062-11-ND 319-286 =|—(2.36 10.92 | 5.84) SAM1031-11-ND 4417. -1.05 ‘87 7.62 | 2.67 | SAM1024-10-ND 405 363 2.99 
11.30 | 5.84 | SAM1070-11-ND 264 237 1.95 41 [o7.94] 13-48 | 5-84 | SAM1042-11-ND 424 «441 ‘92 10.92 | 5.84 | SAM1032-10-ND 3.59 3.22 2.65 
11.58] 5.84|SAM1078-11-ND 3.61 ——3.23——«2.66 $4) 43.46 | 8.13| SAM1055-11-ND 1.24 1.1192 20 |25.40 ee a pelle e ont ac zie 
8.51 | 2.67|SAMI014-12-ND 3.05 273 2.25 21.08 | 15.74] SAM1063-11-ND 143 1.28 1.06 SOR HE TASER ct 3k a 
7.62 | 2.67|SAM1022-12-ND 3.05 273 225 11.30| 5.84] SAM1O71-11-ND 1.31 «1.48 ~—.97 08 1 15. -10- ; i i 
10.92 | 5.84|SAM1030-12-ND 282 253 208 11.58 | 5.84] SAMI079-11-ND 2.00 179 1.48 eR cn ae aney 
04 |30.48| 12:45 | 5-84 |SAM1040-12-ND 257 2.30 1.90 851 | 267) SAMI015-12ND 151 136 1.12 =a : : : 
“9143.46 | 8.13 |SAM1054-12-ND _2.57_—2.30__—'1.90 7.62 | 2.67] SAM1023-12-ND 151 1.36 © 1.12 8.51 | 2.67 | SAMI016-11-ND = 4.16 3.73 3.07 
21.08 | 15.74] SAM1062-12-ND 3.28. 2.94 2.42 10.92] 5.84] SAM1031-12-ND 121 1.09 90 7.62 | 2.67 | SAM1024-11-ND 4.16 3.73 3.07 
11.30] 5.84] SAM1070-12-ND 272 244 2.01 42 |30.4g| 13-46 | 5-84] SAM1042-12-ND 1.28 1.15 95 10.92 | 5.84) SAM1032-11-ND 3.69, 3.31 2.72 
11.58 | 5.84 |SAM1078-12-ND 3.723.838 —2.75 “8)43.46 | 8.13|SAM1055-12-ND 1.28 1.15.95 99 |27.94| 13-46 | 5.84 | SAM1044-11-ND 3.87 3.47 2.86 
Fis, 2— Dual Row — Right Angle 7108/1574 Soo 2D 1481387 TRB SMOSS IMD 1873 
ARR ae 41.58 | 584|SAM1079-12-ND 205 1.84 1.62 11.30 | 5.84] SAM1072-11-ND 3673.29 2.71 
08 | 2.29 | 5. ; ; : sar 11.58 | 5.84 | SAM1080-11-ND 5.11458 3.77 
6 | 7.62 | 2.29 | 5.84]}SAM1041-03-ND 239 214 1.77 11.30 | 5.84) SAMI071-13-ND 1.389 -4.25—1.03 
calor, : ; ; : 13. |33.02 84/SAM1079-13-ND 210 188 1 8.51 |2.67|SAM1016-12-ND 427 383 3.15 
8 |10.16| 2.29 | 5.84} SAM1041-04-ND 247 221 1.82 11.58 | 5.84 | SAM1079-13- - : 55 : : b : : 


7.62 | 2.67 | SAM1024-12-ND 4.27 3.83 3.15 


10 {12.70} 2.29 | 5.84 | SAM1041-05-ND 2.55 2.29 1.88 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 40.92 | 5.84 | SAM1032-49-ND 3.79 340 280 


12 |15.24] 2.29 | 6.84|SAMI041-06-ND 263 236 1.94 T [254] 229 | 584) SAMI043-01-ND 113 102 64 an 
14 |17.78] 2.29 | 5.84 SAM1041-07-ND 271 243 2.00 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84] SAM1043-02-ND 117 1.05 87 24 |30.48 ie _ Breed ae ae ne 
16 20.32] 2.29 | 5.84|SAM1041-08-ND 279 250 206 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84} SAM1043-03-ND 1.21 1.09 90 31.08 15. 7ANGANMOGAEEN aay aot a2 
18 |22.86| 2.29 | 5.84|SAM1041-09-ND 287 257 2.12 4 |10.16] 2.29 | 5.84] SAM1043-04-ND 125 1.12 93 1130 | 04 RERUN «=6373 0 ag9 279 
20 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1041-10-ND 295 = 2.64._—-2.18 5 |12.70| 2.29 | 5.84] SAM1043-05-ND 1.29 1.16 96 isa | sea eR 6 47] 388 
22 [27.94] 2.29 | 5.84|SAMIO4T-11-ND 3.03 272 224 6 [15.24] 2.29 | 5.84/SAM1043-06-ND 133 1.19 98 ; ; 
24 |30.48| 2.29 | 5.84 | SAM1041-12-ND 311-279 2.30 7 |17.78| 2.29 | 5.84] SAM1043-07-ND 137 1.23 1.01 Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 
Fig. 3 — Single Row 8 |20.32| 2.29 | 5.84] SAM1043-08-ND 1.41 = 1.27.—-1.04 2 | 2.54 | 2.29 | 5.84) SAM1045-01-ND = 2.70 2.42 1.99 
9 |22.86| 2.29 | 5.84) SAM1043-09-ND 145 1.30 1.07 4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1045-02-ND =» 2.82 2.53 2.08 
8.51 | 2.67 SAMIR FD 10 [25.40] 2.29 | 5.84| SAM1043-10-ND 149 1.34 1.10 6 | 7.62 | 2.29 | 5.84]SAM1045-03-ND 294 264 217 
7.62 | 2.67 SOMO 107 86D 11 197 94/209 | 5.84] SAMTO4SATND 153137 143 8 |10.16| 2.29 | 5.84]SAM1045-04-ND 3.06 274 2.26 
10.92 | 6.84 | SAM1031-07-ND 7 69S? "48| 29 | 5 ; ; : 10 |12.70| 2.29 | 5.84 |SAM1045-05-ND 318 2.85 2.35 
1) 2.54 J4946 | 5.84 | SAM1042-01-ND 84 762 12 |30.48| 2.29 | 5.84] SAM1043-12-ND 1571.41 1.16 
{26 | 819 |/SAMIOSSDI-ND od 78 ae 12 [is24/ 220 | 5.04 SAMIOIG END 330-206 244 
21.08 [15.74 ,SAMIOGETUNDY 83 _.84__—68 Fig.:1\— Dual Row 16 |20.32| 2.29 | 5.84 |SAM1045-08-ND 3.54 3.17 2.61 
8.51 | 2.67 | SAM1015-02-ND 1.11 1.0082 8.51 ] 267] SAMM016-01-ND 3.06 274 226 18 |22.86] 2.29 | 5.84 |SAM1045-09-ND 366 328 2.70 
ie Eo SAN oe ae a a a 7.62 | 2.67| SAM1024-01-ND 3.06 2.74 2.26 20 |25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1045-10-ND 3.78 ~—-3.39——-2.79 
.92 | 5. 02-1 d : ; 10.92 | 5.84] SAM1032-01-ND 269 241 1.99 1 
2 |suslise|setlsmnoome sw ||| |, |i8%/satlsunwero oa as ae | | [2 fra 2ee [Sel[SunDetND ome oe 
“(13.46 | 8.13 | SAM1055-02-ND 88 7965 "113.46 | 8.13 | SAM1056-01-ND 2.87 2.57_—-2.12 Fig 3 = "Single Row 
21.08 | 15.74) SAM1063-02-ND $8 8873 21.08 | 15.74] SAM1064-01-ND 294 264 2.17 i cts 
11.30 | 5.84 | SAM1071-02-ND 9 85 70 41.30] 5.84/SAM1072-01-ND 257 230 190 851 | 267|SAMMO17-0I-ND 129 1.16 96 
11.58 | 5.84 | SAM1079-02-ND 155 1.39 1.15 4158] 584/SAM1080-01-ND 361 323 266 78 267 Se ig i 8 
8.51 | 2.67 | SAM1015-03-ND 1.15 1.03 85 8.51 | 2.67 | SAM1016-02-ND 3.417 284 2.34 . . 01-1 4 ! ‘ 
7.62 | 2.67 | SAM1023-03-ND 1.15 1.03 85 7.62 | 2.67 | SAM1024-02-ND 317 2.84 2.34 1 | 254 13.46 | 5.84 | SAM1046-01-ND 1.44 1.29 1.07 
10.92] 5.84) SAM1031-03-ND = «857763 10.92 | 5.84] SAM1032-02-ND 279 250 206 18.46 | 8.13 RSEMIDSMOURNER 1.44 1.29 1.07 
3 | 7.92 |13-48 | 5.84] SAM1042-03-ND 92838 4 | 50g |13-46| 5.84] SAM1044-02-ND 297 2.66 2.19 21.08 | 15.74 AMGEN rt 158 1.26 
°° 113.46 | 8.13 | SAM1055-03-ND 92838 “° 143.46 | 8.13 | SAM1056-02-ND 2.97 2.66 2.19 11.30 | 5.84 | SAM1073-01-ND 1.538 1.87 1.18 
21.08 | 15.74] SAM1063-03-ND 1.039376 21.08 | 15.74] SAM1064-02-ND 3.07 2.75 2.27 11.58 | 5.84 |SAM1081-01-ND 2.05 1.84 1.52 
11.30 | 5.84 | SAM1071-03-ND 99 89 73 11.30] 5.84|/SAM1072-02-ND 268 240 1.98 8.51 | 2.67|SAMM017-02-ND 135 1.21 1.00 
11.58 | 5.84|SAM1079-03-ND 1.60 1.44 ‘1.18 11.58 | 5.84 | SAM1080-02-ND 3.76 —-3.37_—-2.78 7.62 | 2.67 |SAM1025-02-ND 1.35 1.21 1.00 
8.51 | 2.67] SAMI015-04ND 1.19. 1.07. ~88 3.51 | 2671 SAM1016-03ND 3282.94. 2.42 10.92 | 5.84] SAM1033-02-ND 1.39 1.25 1.03 
7.62 | 2.67 | SAM1023-04-ND 1.19 1.07 88 7.62 | 2.67) SAM1024-03-ND 3.28 294 2.42 2 |5.08 13.46 | 5.84 | SAM1046-02-ND 1.49 1.34 1.10 
10.92 | 5.84 | SAM1031-04-ND 89 80 66 10.92 | 5.84 | SAM1032-03-ND 2.89 259 2413 13.46 | 8.13 | SAM1057-02-ND 1.49 1.34 1.10 
4 |10.16/ 13-48 | 5-84 | SAM1042-04-ND 9% 8 7 6 | 7.92 |13-48| 5:84] SAMI044-03-ND 3.07 2.75 2.27 21.08 | 15.74) SAM1065-02-ND 1.77 1.59 1.31 
“9113.46 | 8.13 | SAM1055-04-ND 96 8671 P€ | 43.46 | 8.13 | SAM1056-03-ND 3.07 2.75 2.27 11.30 | 5.84 | SAM1073-02-ND 158 1.42 1.17 
21.08 | 15.74] SAM1063-04-ND 1.08 97 80 21.08 | 15.74] SAM1064-03-ND 3.20 287 2.36 11.58 | 5.84 | SAM1081-02-ND 2.12 1.90 1.57 
11.30] 5.84]SAM1071-04-ND 1.03 93 76 11.30 | 5.84] SAM1072-03-ND 279 250 206 851 |2.67|SAM1017-03-ND 1.41 127 1.04 
11.58 | 5.84 | SAM1079-04-ND 1.65 1.48 ‘1.22 11.58 | 5.84 | SAM1080-03-ND 3.91 3.50 2.89 7.62 | 2.67 |SAM1025-03-ND 141 1.27 1.04 
8.51 | 2.67|SAMI015-05-ND 123 141 91 851 | 267|SAMI016-04-ND 339 304 250 10.92 | 5.84) SAM1033-03-ND 1441.29 1.07 
7.62 | 2.67|SAM1023-05-ND 123 1.11 94 7.62 | 2.67| SAM1024-04-ND 339 304 250 3 | 7.62 |13-46 | 5:84) SAM1046-03-ND 1.54 1.38 1.14 
10.92 | 5.84 | SAM1031-05-ND 93 84 69 10.92] 5.84|SAM1032-04-ND 299 268 221 O° 113.46 | 8.13 [SAM1057-03-ND 1.54 1.38 1.14 
5 |12.70|13-46| 5:84 | SAM1042-05-ND 1.00 9074 8 |10.16|13-46| 5.84] SAM1044-04-ND 3.17 284 2.34 21.08 |15.74| SAM1065-03-ND 1.83. 1.64 1.35 
1) 43.46 | 8.13 |SAM1055-05-ND 1.00 90.74 13.46 | 8.13|SAM1056-04-ND 3.17 2.84 2.34 11.30 | 5.84 )SAM1073-03-ND 1631.46 1.21 
21.08 | 15.74] SAM1063-05-ND 113 1.02 84 21.08 | 15.74] SAM1064-04-ND 3.33 2.98 2.46 11.58 | 5.84 |SAM1081-03-ND 2.19 1.96 1.62 
11.30| 5.84] SAM1071-05-ND 1.07 96 79 11.30) 5.84/SAM1072-04-ND 290 260 214 ; i 
11.58 | 5.84 | SAM1079-05-ND 170 153 1.26 11.58 | 5.84] SAM1080-04-ND 4.06 364 3.00 eee Aria ahd cially, URAC but Nebehe: (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
130 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ee tl en INo. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssaeambg Pos.[ A | B | C | PartNo.t 1 10100 Pos.{ A | B | C |PartNo.t 1 10 100 
— 8.51 | 2.67|SAM1018-02-ND 154 138 1.14 Fig. 3 — Single Row 
oy 7.62 | 2.67|SAM1026-02-ND 154 138 144 351] 267 | SAMI079-01-ND nr 
.100 eel 10.92 | 5.84|SAM1034-02-ND 153 137 1.13 762 | 2.67 | SAM1027-01-ND ‘708s 
Terminal tri S TSW Series (Cont. 13.46 | 5.84 | SAM1048-02-ND 1.62 1.45 1.20 10.92 | 5.84 | SAM1035-01-ND 72 65 ‘54 
Pp f } 4 508 |13.46 | 8.13 | SAM1058-02-ND___ 1.62 1.45 1.20 1 | 2.54 |13.46 | 5.84 | SAM1050-01-ND 78 70 58 
No. of] Dimensions (mm) | Digi-Key 21.08 | 15.74) SAM1066-02-ND 2.03 1.82 1.50 13.46 | 8.13 | SAM1059-01-ND 78 70 58 
Pos.[ A | B | C | PartNo.t 1 11.30 | 5.84) SAM1074-02-ND 1.74 1.56 1.29 21.08 | 15.74] SAM1067-01-ND 73 ‘66.54 
as | 267 AMON) =~ aya? 109 11.58 | 5.84 | SAM1082-02-ND 2.02, 1.81 (1.49 11.30 | 5.84 | SAM1075-01-ND 33 °~=O75BD 
7.62 | 2.67|SAM1025-04-ND 147 1.32 1.09 8.51 | 2.67) SAMI018-03-ND = 1.61 1.450 1.19 8.51 | 2.67 |SAM1019-02-ND 1.00 90 74 
10.92 | 5.84] SAM1033-04-ND 1.49 1.34 1.10 7.62 | 2.67 | SAM1026-03-ND = 1.61 1.450119 7.62 | 2.67 | SAM1027-02-ND 1.00 90 74 
13.46 | 5.84 | SAM1046-04-ND 159 143 1.18 10.92 | 5.84) SAM1034-03-ND 1.59 1.43 1.18 10.92 | 5.84 | SAM1035-02-ND rf 68 56 
4 10-16) 43'46| 8.13 |SAM1057-04-ND 159 143 1.18 6 | 7.62 |13-48| 5.84) SAM1048-03-ND 1.68 1.51 1.24 2 |5.08 |13.46| 5.84 |SAM1050-02-ND 81 73 60 
21.08 | 15.74} SAM1065-04-ND 789° ~«1.70 +140 “* [43.46 | 8.13 | SAM1058-03-ND 168 451 1.24 13.46 | 8.13 | SAM1059-02-ND 84 73 60 
11.30 | 5.84 | SAM1073-04-ND 1.68 1.51 4.24 21.08 | 15.74] SAM1066-03-ND 2.10 1.88 9 1.55 21.08 | 15.74] SAM1067-02-ND 77 “69 57 
11.58 | 5.84 | SAM1081-04-ND 2.26 2.03 1.67 11.30 | 5.84 | SAM1074-03-ND 1.80 1.62 1.33 41.30 | 5.84 | SAM1075-02-ND 86 77 64 
8.51 | 2.67|/SAMI017-05-ND 153 137 1.13 1s ot a eee Fa 2 1s 8.51 | 2.67 |SAM1019-03-ND 1.03 93. 76 
7.62 | 2.67|SAM1025-05-ND 153 137 1.43 51 | 2.67 -04- i 5 y 03+ 
10.92] 5.84 | SAMi033-05-ND 154 138 1.14 7.62 | 267|SAM1026-04-ND 168 151 1:24 iota os os 
5 |12.79| 13-46 | 5.84 | SAM1046-05-ND 1641.47 1.21 te ae ee 18 i te 3 |7.62 |13.46 | 5.84 | SAM1050-03-ND rr 
) 43.46 | 8.13 | SAM1057-05-ND 1.64 1.47_1.21 46 | 5. -04-| 7 5 : aa 
21.08 | 15.74] SAM1065-05-ND 1.95 1.75 1.44 8 (10-16) 13.46 | 8.13 | SAM1058-04-ND_ 1.74 __—*1.56__1.29 ie 
11.30] 5.84] SAM1073-05-ND 1.73 1.55 1.28 21.08 [15.74] SAM1066-04-ND 2.17 1.95 1.60 
11.58 | 5.84 |SAM1081-05-ND 2.332.009 ‘1.72 11.30] 5.84] SAM1074-04-ND 1.86 167 1.38 — — a — — - 
851 | 267] SAMI017-06-ND 1.69 1.43 1.18 11.58 | 6.84 | SAM1082-04-ND__ 2.20, 1.97 1.68 7a 26 ROMER toe oso 
7.62 | 2.67 | SAM1025-06-ND 1.59 143 1.18 8.51 | 2.67|SAM1018-05-ND 1.75 157 1.29 16.92 | 584 | SAM1035-04-ND ‘a1 7360 
10.92] 5.84|SAM1033-06-ND 159 143 1.18 7.62 | 2.67|SAM1026-05-ND 1.75 157 1.29 4 |10.16113.46 | 5.84 | SaM1050-04-ND ‘87 78Sts«SS 
5 |15.24| 13-48 | 5:84 | SAM1046-06-ND 1.69 1.52 1.25 10.92 5.84|SAM1034-05-ND 1.71 153 1.26  aa.46 | 213 | SAM1059-04-ND : a ee 
"113.46 | 8.13 | SAM1057-06-ND 1.69 152 1.25 10 (1270 13.46 | 5.84 | SAM1048-05-ND 1.80 1.62 1.33 21.08 16.74 SAM1067-04-ND 5 TT 53 
21.08 | 15.74] SAM1065-06-ND «2.01 1.801.49 113.46 | 8.13 | SAM1058-05-ND 1.80 1.62 —_‘1.33 11.30 | 5.84 | SAM1075-04-.ND igo) aa - ee 
11.30 | 5.84] SAM1073-06-ND 1.78 1.60 1.2 21.08 |15.74] SAM1066-05-ND 2.24 2.01 1.66 1 : ‘ : 
11.58 | 5.84 | SAM1081-06-ND 2402.15 1.77 11.30 | 5.84|SAM1074-05-ND 192 172 1.42 8.51 | 2.67 | SAM1019-05-ND 1.099881 
8.51 | 267 |SAMMO17-07-ND 165 1.48 1.22 11.58 | 5.84 | SAM1082-05-ND 2.29 2.05 1.69 jem ERO Ow Ue 
7.62 | 2.67 | SAM1025-07-ND 1.65 148 = 1.22 8.51 | 2.67 | SAM1018-06-ND 1.82 1.63 1.35 5 |1270 13.46 5.84 SAM1050-05-ND ‘0 ‘31 ‘67 
ir ae Sean i ie ia 7.62 | 2.67 | SAM1026-06-ND 182 1.63 1.35 14346 | 8.13 | SAM1059-05-ND “900 ‘81 67 
7/1778) 346] 8.13 SAMIOS7-O7ND__ 1.74 156 1.29 1345| 584 | SAMIOACOBND 186167138 21.08 /15.74/SAMIO67-06ND 89806 
21.08 | 15.74] SAM1065-07-ND 207 1.86 1.53 12 |15.24 13.46 | 8.13 | SAM1058-06-ND 186 167 138 11.30 | 5.84 | SAM1075-05-ND 95 85 710 
11.30 | 5.84] SAM1073-07-ND 1.83 4.64 1.35 21.08 | 15.74] SAM1066-06-ND 2.31. 2.07 1.71 8.51 | 2.67 OEM 12 10188 
11.58] 5.84|SAM1081-07-ND 2472.21 1.82 1130|584|SAM{074-06-ND 198 178 146 7.62 | 2.67|SAM1027-06-ND 142 1.01 88 
8.51 | 2.67] SAM1017-08-ND 1.71 1.53 1.26 11.58 | 5.84 | SAM1082-06-ND 2.38 = 2.13 ‘1.76 10.92 | 5.84 |SAM1035-06-ND SB 
7.62 | 2.67 | SAM1025-08-ND 171 4.53 1.26 8.51 | 2.67 | SAMM018-07-ND 7.89 170 1.40 6 |15.24|13.46 | 5.84 Sietvet eo 93 84 69 
10.92] 5.84] SAM1033-08-ND 169 152 1.25 7e2 | 267 RMGCROAEN «= 1e9 «170140 13.46 | 8.13 | SAM1059-06-ND 93.84 69 
8 |90.32|13-46| 584 | SAM1046-08-ND 1.79 1.61 1.32 10.92| 504 REDeMa I «6 1e9 6 1e4 135 21.08 | 15.74] SAM1067-06-ND a, rn) 
6) 43.46 | 8.13 | SAM1057-08-ND 1.79 —-1.61_—_—*1.32 oe : ; : 11.30 | 5.84 | SAM1075-06-ND 98 8878 


13.46 | 5.84 | SAM1048-07-ND 1.92 1.72 1.42 


21.08 | 15.74) SAM1065-08-ND 2.13 1.91 1.57 14 417.78 13.46 | 8.13 | SAM1058-07-ND 1.99 172 1.42 8.51 | 2.67 | SAM1019-07-ND 4.15 1.03 85 


11.30 | 5.84] SAM1073-08-ND 188 169 1.39 7.62 | 2.67 |SAM1027-07-ND 115 103 85 
21.08 15.74] SAM1066-07-ND 2.38 213 1.76 
ai | 287 SMO 77 469 1 110] se4) samoreor ND 204 a8 181 | 1 | 7 lay linas| oa |SaMOSDOrND = 96 BB TH 
5 : pose : ‘ ; 11.58 | 5.84 | SAM1082-07-ND 2.47 —-2.21_——*1.82 AB /TS.46,) 5. RUA : : : 
7.62 | 2.67|SAM1025-09-ND 1.77 159 1.31 13.46 | 8.13 | SAM1059-07-ND 96 8671 
8.51 | 2.67|SAM1018-08-ND 196 1.76 1.45 

rab | ee raz |2e7|sumeroea 16 175s ood 8s 
9 |22.88| 5326 | 313 MERMOE OO 184 16s 16 10.92 | 5.84] SAM1034-08-ND 1.89 1.70 1.40 =} ; : : 
21.08 | 15.74] SAM1065-09-ND2.19 1.96 1.62 16 [2092/1348 | 5.84 SSAMIDSE OGD 61.98 1.78 1.46 Be fe Se ete ie rie af 
11.30 | 5.84] SAM1073-09-ND 193 173 1.43 "|13.46 | 8.13 | SAM1058-08-ND 1.98 _—*1.78_—*1.46 10.92 | 584 | SAM1035-08-ND ‘93 = ads 
1158] 584|/SAM1081-09-ND 261 234 193 21.08 15.74] SAM1066-08-ND 245 220 1.81 » looaeliaas | aa RRR ge. 94 
asi | 267 ISAUANTONON 1.83 es 13s 11.30] 5.84] SAM1074-08-ND 210 188 1.55 calleeH a Baca Se a 
7.62 | 2.67|SAM1025-10-ND 183 164 1.35 11.58 | 6.84 TSEMIDG2OENDY 266 2.30 1.88 Foe ie Fa eeeEuESeag iota 
10.92] 5.84] SAM1033-10-ND 1.79 1.61 1.32 8.51 | 2.67 | SAM1018-09-ND = 2.03 1.82 1.50 4130/5.84|SAM1075-08ND 104 94 77 
13.46] 5.84|SAM1046-10-ND 1.89 1.70 1.40 7.62 | 2.67 | SAM1026-09-ND 2.08 1.821.50 = tai ; ; i 
10 |25.40| 4345 | 319 RTGEATONE 189-170 140 jo.92/584|/SAM1034-09-ND 195 175 144 851 |267/SAM1019-09-ND 121 109 90 
21.08 |15.74| SAM1065-10-ND 2.25 2.02 ‘1.66 4g. |22.96| 13-46 | 9-84 ) SAM1048-09-ND 2.04 1.83 1.51 7.62 | 267 ieee = TT 1.0980 
11.30] 5.84] SAM1073-10-ND 198 178 1.46 “~ (13.46 | 8.13 | SAM1058-09-ND___2.04 1.83 __1.51 10.92 | 5.84 pea ee rao $6 oo a 
4158 | 504 ORO «=-268 «240198 27.08 115.74] SAM1066-09-ND 2.52 2.28 1:86 9 |22.86/13.46 | 5.84 | SAM1050-09-ND 1.02 92 76 
3.51 | 2.671 SAMI01741-ND1.891.70 1.40 11.30 | 5.84] SAM1074-09-ND 2.16 = 1.94 1.60 13.46 | 8.13 [SAMIOSS:09NDS 1.02 8278 
762 | 267|SAM1025-11-ND 189 170 140 11.58 | 5.84 | SAM1082-09-ND 2.65 2.38 1.96 aaa ay Sa seaeai ie oe ae 
10.92| 5.84] SAM1033-11-ND 1.84 1.65 1.36 8.51 | 2.67 | SAM1018-10-ND = 2.10 1.88 1.55 = : : : 
14 [9794/1346] 584] SAMI046-11-ND 1944.74 1.48 7.62 | 2.67|SAM1026-10-ND 2.10 1.88 1.55 8.51 | 2.67 (SAMIOIONOy 124 1 
"113.46 | 8.13 | SAMMO57-11-ND 1.94 4.74 1.48 10.92 5.84] SAM1034-10-ND 2.01 1.80 1.49 7.62 | 267 Poem 4 TO 
21.08 [15.74] SAM1065-11-ND 2.31 = «2.07 —«*1.71 20 |25.40| 13-48 | 5-84 | SAM1048-10-ND = 2101.88 1.55 10.92 | 5.84 | SAM1035-10-ND 99 89078 
11.30 | 5.84] SAM1073-11-ND 2.03 1.82 1.50 W'113.46 | 8.13 | SAM1058-10-ND 2.10 1.88 1.55 10 [25.40 13.46 | 5.84 | SAM1050-10-ND 1.05 4 78 
11.58 | 5.84 | SAM1081-11-ND 2.75 2.47.03 21.08 [15.74] SAM1066-10-ND 259 232 1.91 ue au — = a = 
8.51 | 2.67 | SAM1017-12-ND 195 «1.75 —«1.44 11.30 | 5.84 | SAM1074-10-ND 2.22 1.99 1.64 : ; aa : : : 
762 |267|/SAM1025-12-ND 195 1.75 144 11.58 | 5.84| SAM1082-10-ND 2.74 2.46 2.02 11.30 | 5.84 | SAM1075-10-ND___1.10 99 82 
10.92 | 5.84 | SAM1033-12-ND 189 1.70 1.40 8.51 | 2.67 | SAM1018-11-ND 217 195 1.60 8.51 | 2.67 | SAM1019-11-ND 1.2700 «4.14 94 
42 |30.4g\ 13-46 | 5-84] SAM1046-12ND 1991.79 1.47 7.62 | 2.67|SAM1026-11-ND 217 1.95 1.60 7.62 | 2.67) SAMI027-11-ND = 1.27 1.1494 
“91 13.46 | 8.13 | SAM1057-12-ND 1991.79 1.47 10.92 | 5.84 | SAM1034-11-ND 2.07 1.86 = 1.53 10.92 | 5.84 | SAM1035-11-ND 1.02 92 76 
21.08 115.74) SAM1065-12-ND 2.37 2.13. 1.75 99 |o7.94|13-46 | 5.84 | SAM1048-11-ND 2.16 1.94 1.60 11 27.94) 13.46 | 5.84 | SAM1050-11-ND 1.08 97 80 
11.30 | 5.84] SAM1073-12-ND 2.08 187 1.54 ~~") 43.46 | 8.13 | SAM1058-11-ND_ 2.16 1.94 1.60 13.46 | 8.13 | SAM1059-11-ND___1.08 97 80 
11.58 | 5.84 | SAM1081-12-ND 2.82 2.53 2.08 21.08 | 15.74] SAM1066-11-ND 2.66 2.38 1.96 21.08 | 15.74] SAM1067-11-ND 1.13 1.02 84 
Fig. 4 — Single Row — Right Angle 11.30 | 5.84 | SAM1074-11-ND 2.28 2.04 1.68 11.30 | 5.84 | SAM1075-11-ND 1131.02.84 
1 | 254] 2.29 | 5.84 | SAM1047-01-ND 1.35 1.21 +1.00 11.58 | 5.84 | SAM1082-11-ND 2.83 2.54 2.09 8.51 | 2.67 | SAM1019-12-ND 1.30 1.17 96 
2 |5.08| 2.29 | 5.84|SAM1047-02-ND 141 127 1.04 8.51 | 2.67|SAM1018-12-ND 224 201 1.66 7.62 | 2.67 | SAM1027-12-ND «1.30 117.96 
3 | 7.62 | 2.29 | 5.84] SAM1047-03-ND 147 132 1.09 7.62 | 2.67|SAM1026-12-ND 2.24 201 1.66 10.92 | 5.84 | SAM1035-12-ND 1.05 2478 
4 |10.16| 2.29 | 5.84 | SAM1047-04-ND 1531.87 1.13 10.92 | 5.84 | SAM1034-12-ND 213 1.91 1.57 12 {30.48 )13.46 | 5.84 | SAM1050-12-ND 141 1.0082 
5 |12.70| 2.29 | 5.84| SAM1047-05-ND 159 = 143 (1.18 og |30.4g| 13:46 | 5:84) SAM1048-12-ND 2.22 1.99 1.64 13.46 | 8.13 |SAM1059-12-ND 4.41 4.00___—82 
6 [15.24] 2.29 | 5.84[SAMI047-06-ND 1.65 1.48 1.22 [13.46 | 8.13 | SAM1058-12-ND_ 2.22 1.99 1.64 21.08) 15.74 EMS) 117 1.058 
7 |17.78] 2.29 | 5.84|SAM1047-07-ND 1.71 «1.53 1.26 21.08 | 15.74| SAM1066-12-ND 2.73 2.45 (2.02 11.30 | 5.84 [SAMIO7SSI2NDS 116 1.0486 

8 |20.32| 2.29 | 5.84 | SAM1047-08-ND 1.77 1.59 1.31 11.30 | 5.84 | SAM1074-12-ND 2.34 210 1.73 ie — Single Row — Right Angle 
9 |22.86] 2.29 | 5.84 | SAM1047-09-ND 1.83 1.64 1.35 11.58 | 5.84 | SAM1082-12-ND 2.92 2.62 2.16 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1051-01-ND 7.00 90 74 
10 [25.40] 2.29 | 5.84|SAM1047-10-ND 1.89 1.70 ‘1.40 Fig. 2— Dual Row — Right Angle 5.08 | 2.29 | 5.84} SAM1051-02-ND 1.03 93 76 
41 [27.94] 2.29] 5.84] SAM1047-11-ND 1.95 175 1.44 254] 220 | 584] SAMI040-01-ND 1.54. 1.38. 1.44 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1051-03-ND 1.06 95 79 


1 
2 
2 3 
12 [30.48] 2.29 | 5.84 | SAM1047-12-ND 2.01 1.80 1.49 4 15.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1049-02-ND 1.61 1.45 1.19 4 |10.16| 2.29 | 5.84 | SAM1051-04-ND 1.09 98 81 
6 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1049-03-ND 1.68 1.51 1.24 5 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1051-05-ND 1.12 1.01 83 
6 
7 
8 


8 |10.16) 2.29 | 5.84 | SAM1049-04-ND 1.75 1.57 1.29 15.24| 2.29 | 5.84 | SAM1051-06-ND 1.15 1.03 85 


Fig. 1 — Dual Row 
10 |12.70] 2.29 | 5.84 | SAM1049-05-ND 1.82 1.63 1.35 17.78 | 2.29 | 5.84 | SAM1051-07-ND 1.18 1.06 87 


8.51 | 2.67 | SAM1018-01-ND 1.47 1.32 1.09 


7.62 | 2.67 | SAM1026-01-ND 4.47 132 1.09 12 [15.24] 2.29 | 5.84 | SAM1049-06-ND 1.89 1.70 1.40 20.32} 2.29 | 5.84 | SAM1051-08-ND 1.21 1.09 90 

10.92 | 5.84 | SAM1034-01-ND 4.47 132 1.09 14 17.78] 2.29 | 5.84 | SAM1049-07-ND 1.96 1.76 1.45 9 |22.86| 2.29 | 5.84 | SAM1051-09-ND 1.24 111 92 

13.46 | 584/SAM1048-01-ND 156 140 115 16 |20.32| 2.29 | 5.84|SAM1049-08-ND 203 182 1.50 10 |25.40| 2.29 | 5.84 |SAMI051-10-ND 1.27 114 94 
2 | 254 | 346) 813 |SAM1058-01-ND 156 140 145 18 |22.86| 2.29 | 5.¢4|SAM1049-09-ND 210 188 1.55 11 [27.94] 2.29 [5.84 |SAMI051-11-ND 1.30 1.17 ~96 

24.08 115.74] SAM1066-01-ND 1.961.761 45 20 |25.40| 2.29 | 5.84|SAM1049-10-ND 2.17, «1.95 1.60 12 |30.48| 2.29 | 5.84|SAM1051-12-ND 133 119 98 

11.30 | 5.84|SAM1074-01-ND 168 151 1.24 22 |27.94| 2.29 | 5.84|SAM1049-11-ND 224 201 1.66 ; 

11.58 | 5.84 | SAM1082-01-ND 193 173 1.43 24 |30.48| 2.29 | 5.84|SAM1049-12-ND 231 =—-207—«1.71 {More product available online. 


For pricing and availability, visit our website. 
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Samlec 
-100” (2.54mm) Low Profile 


Socket Strips 
CES Series 


Specifications: 


¢ Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact Material: 
Phosphor Bronze « Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27um) Nickel * Current 
Rating: 1A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold; -55°C 
~ 105°C with Tin » Contact Resistance: 10mQ maximum 

* Mates with: TLW, TSW, Series 


€ ow 


.050” (1.27mm) 
Ejector Headers 
EHF Series 


Specifications: 

Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer 
* Terminal Material: Phosphor Bronze 

Plating: Tin or Gold over 50! (1.27um) Nickel 

© Current Rating: 1.75A @ 80°C Ambient 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
* Mates with: FFSD series 


.0787” (2mm) 
Ejector Headers 
EHT Series 


Specifications: 


Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer 
¢ Terminal Material: Phosphor Bronze 

Plating: Tin or Gold over 50p” (1.27pm) Nickel 
¢ Current Rating: 3A @ 80°C ambient 

© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
¢ Mates with: TCSD 


Fig. 1 — Dual Row 


(1.27pm) Nickel on balance * Wire: 30 AWG « Current Rating: 1A * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Lead Size Accepted: 0.41mm (0.16) 
Square ¢ Contact Resistance: 10mQ maximum « Insertion Depth: 2.64mm 
(.104") ~ 3.17mm (.125”) © Insertion Force (Single contact only): 50z 


2 2.54 SAM1086-01-ND 2.36 2.12 1.74 (1.39N) Average * Withdrawal Force (Single contact only): 30z (0.83N) 

4 5.08 SAM1086-02-ND 2.46 2.21 1.82 Average * Mates with: FTS, FTSH, EHF Series 

6 7.62 SAM1086-03-ND 2.56 2.30 1.89 

8 10.16 | SAM1086-04-ND 2.66 2.38 1.96 

10 12.70 | SAM1086-05-ND 2.76 247 2.04 

12 15.24 | SAM1086-06-ND 2.86 2.56 2.11 

14 17.78 | SAM1086-07-ND 2.96 2.65 2.19 

16 20.32 | SAM1086-08-ND 3.06 2.74 2.26 

18 22.86 | SAM1086-09-ND 3.16 2.83 2.33 

20 25.40 | SAM1086-10-ND 3.26 2.92 2.41 

22 27.94 | SAM1086-11-ND 3.36 3.01 2.48 

24 | 30.48 | SAM1086-12-ND 346 3.10 2.55 Hosoi Longin MDIEKey Price Each 

Fig. 2 — Single Row Positions | (Inch) | Part No. ‘) 10 100 

1 2.54 SAM1087-01-ND 1.32 1.19 98 Double End — Female/Female 

2 5.08 SAM1087-02-ND 1.38 1.24 1.02 2 SAM8217-ND 9.24 6.93 5.78 

3 7.62 SAM1087-03-ND 1.44 1.29 1.07 10 6 SAM8218-ND 10.06 7.34 6.29 

4 10.16 | SAM1087-04-ND 1.50 1.35 1.11 12 SAM8219-ND 10.83 8.25 7.07 

§ 12.70 | SAM1087-05-ND 1.56 1.40 1.15 2 SAM8223-ND. 10.76 8.19 7.02 

6 15.24 | SAM1087-06-ND 1.62 1.45 1.20 20 6 SAM8224-ND 11.32 8.71 7.30 

7 17.78 | SAM1087-07-ND 1.68 1.51 1.24 12 SAM8225-ND 12.47 9.59 8.04 

8 20.32 | SAM1087-08-ND 1.74 1.56 1.29 2 SAM8229-ND 16.06 12.41 10.59 

9 22.86 | SAM1087-09-ND 1.80 1.62 1.33 40 6 SAM8230-ND 17.36 43.42 11.25 

10 25.40 | SAM1087-10-ND 1.86 1.67 1.38 12 SAM8231-ND 18.40 14.90 12.49 

cm] 27.94 | SAM1087-11-ND 1.92 1.72 1.42 2 SAM8235-ND 18.12 14.68 12.30 

12 30.48 =| SAM1087-12-ND 1.98 1.78 1.46 50 6 SAM8236-ND 19.36 15.22 13.14 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 12 SAM8237-ND 20.20 16.47 14.14 


a, 
2.90 
ry 
. — . Through Hole Through Hole 
No. of | Dim.A | Digi-Key Price Each Through Vertical Right Angle 
Pos. (mm) | Part No.t 1 10 100 Hole 
30p” (0.764m) Gold on Contact, Matte Tin on T: Dinangion 
Fig. 1 — Dual Row Dimension No. of A Digi-Key Price Each 
2 2.54 | SAM1084-01-ND 386 346 2.85 zee A ane ; lca ie Positions} (mm) | Part No. 1 10 100 
4 5.08 | SAM1084-02-ND 402 360 297 sitions am) ue Through Hole —Vertical 
6 | 7.62  |SAM1084-03-ND 418 3743.08 Through Hole to. | 2379 WEEMeEcanT gas, are SAE 
3 10.16 | SAM1084-04-ND 434 3.89 3.20 10 20.83 | SAM8205-ND 383 264 216 ‘ : ; : 
: ; ; i 20 27.48 | SAM8208-ND 434 3.03.48 20 | 870 aD Be eg sae 
10 | 12.70 | SAM1084-05-ND 4.50 4.03 3.32 ui aass | RCTS ce. day ae i 53.79 [eannenonin _ _ 04 
12 | 15.24 | SAM1084-06-ND 4.66 447 3.44 50 46.23 | SAM8214-ND 718 5.31 4.40 50 63.79 | SAM8563-ND 11.70 9.00 7.54 
ae. ere Fight Ana Through ole — Right Anat 
: cosy ; : . 10 20.83) SAM8206-ND 482 3.36 2.76 10 23.79 | SAM8555-ND 567 415 3.38 
18 | 22.86 | SAM1084-09-ND 514 4.60 3.79 20 9718 | SAM8209-ND 525 6384344 
20 | 25.40 | SAM1084-10-ND 530 4.75 3.91 40 39.88 | SAM8212-ND 748 554 4.58 20 33.79 | SAM8558-ND 6.30 467 3.86 
22 | 27.94 | SAM1084-11-ND 5.46 4.89 4.03 50 46.23 | SAM8215-ND 895 6.72 5.60 “0 aban SD 10n8 B02 eae 
24 | 30.48 | SAM1084-12-ND 562 5.03 4.15 Surface Mount 50_| 63.78 _BSBMpabaND Tears — 290)" 5650 
ru. 2S eae [aan | le is ie = 
7. : 5. i : 7 
F 754 GRNROSeRnND| 244 219 780 10 23.79 | SAM8556-ND 6.93 5.13 4.24 
40 39.88 | SAM8213-ND 690 511 4.23 ; 
aes 20 33.79 | SAM8559-ND 7.93 571 476 
2 5.08 | SAM1085-02-ND 2.53 2.27 1.87 50 46.23 | SAM8216-ND 828 «621 «5.18 
3 7.62 | SAM1085-03-ND 262 235 4.94 : : : : 40 53.79 | SAM8562-ND 12.60 9.69 8.12 
4 10.16 | SAM1085-04-ND 271 2.43 2.00 50 63.79 | SAM8565-ND 15.29 12.03 10.08 
5 12.70 | SAM1085-05-ND 2.80 2.51 2.07 050” (1 27mm) IDC 
6 15.24 | SAM1085-06-ND 2.89 2.59 2.13 ‘ ” 
7 | 17.78 |SAM1085-07-ND 298 267 2.20 Cable Assemblies .0787 (2m m) IDC 
8 | 20.32 | SAM1085-08-ND 3.07 2.75 2.27 . . 
> | 285 |swmossaon> a6 «2m 2a | | FFSD Series Cable Assemblies 
10 | 25.40 | SAM1085-10-ND 3.25 2.91 2.40 Specifications: . 
11 27.94 SAM1085-11-ND 3.34 2.99 2.47 ¢ Insulator Material: PBT » Contact: Beryllium Copper » Plating: 10y” TCSD Series 
42 30.48 | SAM1085-12-ND 3.43 307 253 (0.25um) Gold over 50y” (1.27pm) Nickel on contact area; Tin over 50p Specifications: 


Insulator Material: Black Glass Filled Polyester 

Contact Material: Beryllium Copper 

Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27pm) Nickel 

© Wire: 28AWG 7/36 Stranded, Tinned, Copper with Gray PVC Insulator 
© Current Rating: 1A 

¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 

* Lead Size Accepted: .019” (0.48mm) to .021” (0.53mm) 

+ Contact Resistance: 10m max. 

«Insertion Depth: 113” (2.87mm) to .125” (3.17mm) 

* Insertion Force: 20z (0.56N) average (single contact only) 

© Withdrawal Force: 1.402 (0.39N) average (single contact only) 
* Mates with: TMM, EHT 


No. of Length | Digi-Key Price Each 
Positions | (Inch) | PartNo. 1 10 100 
Double End — Female/Female 
2 SAM8542-ND 13.75 10.82 9.07 
40 6 SAM8543-ND 15.05 11.84 9.92 
12 SAM8544-ND 16.98 13.13 11.01 
2 SAM8548-ND 16.26 12.57 10.72 
50 6 SAM8549-ND 17.53 13.55 11.36 
12 SAM8550-ND 18.59 15.05 12.62 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Features: 

¢ High performance and high reliability » Inter-changeable 
with competitors * Header and COSI connectors (crimp on 
snap in) © Polarized * Positive latching with audible click 
feedback when mating « Different colors 


NEW! AMP HPI 1.25mm 
Connectors 


DigiReel” 
Applications: 


« Business equipment « Industrial machines 
« Anywhere where there is a routing signal or power * Wire- 
to-Board applications » Plasma display panels * LCD moni- 
tors * Small electronics equipment 


No. of | Dimensions - mm| Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Color | Pins A B Part No. ‘] 25 100 | Part No 
Socket Housing 
2 4.25 1.25 | A98722-ND 06 1.37 3.89 | 440146-2 
3 5.50 2.50 | A98723-ND 10 2.28 6.47 | 440146-3 
4 6.75 3.75 | A98724-ND 14 3.16 8.94 | 440146-4 
5 8.00 5.00 | A98725-ND sie 3.94 11.18 | 440146-5 
6 9.25 6.25 | A98726-ND 21 4.73 13.41 | 440146-6 
7 10.50 7.50 | A98727-ND 24 5.52 15.65 | 440146-7 
1 | White 8 11.75 8.75 | A98728-ND 33 7.57 21.46 | 440146-8 
9 13.00 | 10.00 | A98729-ND 38 8.52 24.14 | 440146-9 
10 14.25 | 11.25 | A98730-ND 42 9.47 26.82 | 1-440146-0 
1 15.50 | 12.50 | A98731-ND AG 10.41 29.51_| 1-440146-1 
12 16.75 | 13.75 | A98732-ND 50 11.36 32.18 | 1-440146-2 
13 18.00 | 15.00 | A98733-ND 54 12.31 34.87 | 1-440146-3 
14 19.25 | 16.25 | A98734-ND 59 13.25 37.55 | 1-440146-4 
15 20.50 | 17.50 | A98735-ND 63 14.20 40.24 | 1-440146-5 
No. Cut Tape T&Rt 
of | Dim.—mm_| Digi-Key Pricing Pricing AMP. 
Fig. | Pins} A B | Part No. 1 25 50 1,000 Part No. 
Vertical Mount 
2 | 1.25 | 7.79 | A98736CT-ND 80 18.01 32.01 453.48 1734260-2 
3 | 2.50 | 9.04 | A98737CT-ND 91 20.48 36.40 515.71 1734260-3 
4 | 3.75 | 10.29 ) A98738CT-ND 1.20 27.11 48.19 682.67 1734260-4 
5 | 5.00 | 11.54 ) A98739CT-ND 1.33 30.03 53.38 756.19 1734260-5 
6 | 6.25 | 12.79 | A98740CT-ND 1.68 37.79 67.19 951.83 1734260-6 
7 | 7.50 | 14.04 | A98741CT-ND 171 38.37 68.22 966.47 1734260-7 
9 8 | 8.75 | 15.29 | A98742CT-ND 1.69 37.95 67.47 955.76 1734260-8 
9 | 10.00 | 16.54 ) A98743CT-ND 1.94 43.73 77.74 1101.35 1734260-9 
10 | 11.25 | 17.79 | A98744CT-ND 2.04 45.96 81.71 1157.51 1-1734260-0 
11_| 12.50 | 19.04 | A98745CT-ND 2.18 49.08 87.26 1236.17 1-1734260-1 
12 | 13.75 | 20.29 | A98746CT-ND 2.28 51.31 91.23 1292.37 1-1734260-2 
13 | 15.00 | 21.54 | A98747CT-ND 2.85 64.23 114.19 1617.70 1-1734260-3 
14 | 16.25 | 22.79 | A98748CT-ND 3.02 67.92 120.74 1710.47 1-1734260-4 
15 | 17.50 | 24.04 | A98749CT-ND 3.14 70.55 125.42 1776.77 1-1734260-5 
Right Angle Mount 
2 | 1.25 | 7.79 | A98750CT-ND 86 19.26 34.25 485.18 1734261-2 
3 | 2.50 | 9.04 | A98751CT-ND 97 21.91 38.95 551.79 1734261-3 
4 | 3.75 | 10.29 | A98809CT-ND 1.29 29.00 51.56 730.46 1734261-4 
5 | 5.00 | 11.54 ) A98752CT-ND 1.43 32.13 57.12 809.15 1734261-5 
6 | 6.25 | 12.79 | A98753CT-ND 1.53 34.36 61.08 865.30 1734261-6 
7 | 7.50 | 14.04 | A98754CT-ND 1.71 38.37 68.22 966.45 1734261-7 
3 8 | 8.75 | 15.29 | A98755CT-ND 1.53 34.38 61.11 865.74 1734261-8 
9 | 10.00 | 16.54 | A98756CT-ND 1.94 43.73 77.74 1101.33 1734261-9 
10 | 11.25 | 17.79 | A98757CT-ND 2.04 45.96 81.71 1157.51 1-1734261-0 
11_| 12.50 | 19.04 | A98758CT-ND 2.18 49.08 87.26 1236.17 1-1734261-1 
12 | 13.75 | 20.29 | A98759CT-ND 2.28 $1.31 91.23 1292.37 1-1734261-2 
13 | 15.00 | 21.54 | A98760CT-ND 2.85 64.23 114.19 1617.64 1-1734261-3 
14 | 16.25 | 22.79 | A98761CT-ND 3.02 67.92 120.74 1710.47 1-1734261-4 
15 | 17.50 | 24.04 | A98762CT-ND 3.14 70.55 125.42 1776.77 1-1734261-5 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | AMP 
Description Part No. 100 500 1,000 Qty. Pricing | Part No. 
Terminal, 28-32 AWG A98721CT-ND 11.63 53.28 96.88 | 20,000 | 52.32/M | 1734193-1 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! AMP Mini CT 1.5mm 


Connectors 


Features: 

* Super-miniature wire to board and wire to wire connects 
Can be used to produce a variety of harness styles by fully 
automatic high speed assembling machines * 1 row and 
2 row types * Small-size, yet productivity-oriented »* Post 
header construction resists scooping of contacts at mating/ 
unmating « DIP-type post headers feature a staggered tine 


Digi@Reel” 


design and can be used on paper-base phenolic 

boards © IDC (Insulation Displacement Contacts) * AWG: 
28-24 « Pitch: 1.5mm 

Applications: 

« Business equipment Industrial machines * Anywhere 
where there is a routing signal or power © Wire-to-Board 
applications 


No. of | Dimensions —- mm | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Color | Pins A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Receptacle Assembly, 28-26 AWG 
2 15 4.5 | A98640-ND 13 2.85 8.07 | 353293-2 
1 | Grey 3 3.0 6.0 | A98641-ND 17 3.81 10.79 | 353293-3 
4 4.5 7.5 | A98642-ND 19 419 11.87 | 353293-4 


Vertical Mount 


No. of | Dimensions —- mm | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Color | Pins A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
5 6.0 9.0 | A98643-ND 21 471 13.33 | 353293-5 
6 75 10.5 | A98644-ND .24 5.39 15.27 | 353293-6 
7 9.0 12.0 | A98645-ND 26 5.90 16.72 | 353293-7 
8 10.5 13.5 | A98808-ND 31 7.06 20.01 | 353293-8 
9 12.0 15.0 | A98646-ND 31 6.93 19.64 |_353293-9 
1 | Grey | 10 13.5 16.5 | A98647-ND 37 8.35 23.66 | 1-353293-0 
1 15.0 18.0 | A98648-ND 32 7.29 20.67 | 1-353293-1 
12 16.5 19.5 | A98649-ND 34 7.76 21.99 | 1-353293-2 
13 18.0 21.0 | A98650-ND 235 7.83 22.18 | 1-353293-3 
14 19.5 22.5 | A98651-ND 39 8.80 24.92 | 1-353293-4 
15 21.0 24.0 | A98652-ND AL 9.25 26.21 | 1-353293-5 
No. of | Dimensions - mm| Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Color | Pins B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Receptacle Housing, 24-28 AWG 
2 15 4.5 | A98653-ND 57 13.01 36.86 | 353908-2 
3 3.0 6.0 | A98654-ND 57 13.01 36.86 | 353908-3 
4 45 7.5 | A98655-ND 52 11.73 33.23 | 353908-4 
5 6.0 9.0 | A98656-ND 43 9.72 27.53 | 353908-5 
6 76 10.5 | A98657-ND 9 11.19 31.70 | 353908-6 
7 9.0 12.0 | A98658-ND 3 9.74 27.59 | 353908-7 
2 | white 8 10.5 13.5 | A98659-ND 52 11.78 33.38 | 353908-8 
9 12.0 15.0 | A98660-ND A8 10.77 30.52 | 353908-9 
10 13.5 16.5 | A98661-ND AT 10.74 30.43 | 1-353908-0 
hl 15.0 18.0 | A98662-ND 8 10.79 30.57_| 1-353908-1 
12 16.5 19.5 | A98663-ND A8 10.85 30.74 | 1-353908-2 
13 18.0 21.0 | A98664-ND 56 12.58 35.63 | 1-353908-3 
14 19.5 22.5 | A98665-ND 50 11.29 32.00 | 1-353908-4 
15 21.0 24.0 | A98666-ND 51 11.55 32.72 | 1-353908-5 
No. of Dimensions - mm Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 50 Part No. 


Single Row Post Header Assemblies, DIP 


2 15 3.6 A98681-ND .29 6.58 11.70 | 292207-2 
3 3.0 51 A98682-ND 31 6.98 12.41 | 292207-3 
4 45 6.6 A98683-ND 34 7.55 13.41 | 292207-4 
5 6.0 8.41 A98684-ND 3 9.78 17.39 | 292207-5 
6 7.5 9.6 A98685-ND At 9.17 16.31 | 292207-6 
7 9.0 1141 A98686-ND 2 9.51 16.91 | 292207-7 
3 8 10.5 12.6 A98687-ND eC) 10.98 19.53 | 292207-8 
9 12.0 14.41 A98688-ND 34 7.63 13.56 | 292207-9 
10 13.5 15.6 A98689-ND 54 12.08 21.48 | 1-292207-0 
nl 15.0 17.41 A98690-ND 55 12.26 21.80 | 1-292207-1 
12 16.5 18.6 A98691-ND 56 12.53 22.27 | 1-292207-2 
13 18.0 20.1 A98692-ND 56 12.68 22.55 | 1-292207-3 
14 19.5 21.6 A98693-ND 58 13.07 23.23 | 1-292207-4 
15 21.0 23.1 A98694-ND 67 14.99 26.65 | 1-292207-5 
Right Angle Mount 
2 15 3.6 A98667-ND 28 6.25 11.11 | 292206-2 
3 3.0 51 A98668-ND 28 6.25 11.12 | 292206-3 
4 45 6.6 A98669-ND .29 6.47 11.50 | 292206-4 
5 6.0 8.1 A98670-ND 33 7.38 13.12 | 292206-5 
6 7.5 9.6 A98671-ND 35 7.81 13.89 | 292206-6 
7 9.0 141 A98672-ND 36 8.14 14.47 | 292206-7 
r 8 10.5 12.6 A98673-ND AG 10.30 18.31 | 292206-8 
9 12.0 1441 A98674-ND 2 9.50 16.90 | 292206-9 
10 13.5 15.6 A98675-ND AG 10.29 18.30 | 1-292206-0 
1 15.0 17.4 A98676-ND 51 11.54 20.51 _| 1-292206-1 
12 16.5 18.6 A98677-ND ee) 10.95 19.46 | 1-292206-2 
13 18.0 20.1 A98678-ND 51 11.58 20.59 | 1-292206-3 
14 19.5 21.6 A98679-ND 53 12.00 21.33 | 1-292206-4 
16 21.0 23.1 A98680-ND 54 12.04 21.41 | 1-292206-5 
No. Cut Tape 
of | Dim.—mm_| Digi-Key Pricing Tape and Reelt | AMP 
Fig. | Pins| A B | Part No. 1 25 50 Qty. | Pricing | Part No. 
Vertical Mount 
3 | 3.0 | 7.0 | A98708CT-ND 53 11.87 21.10 | 500 149.45 | 292230-3 
4 | 4.5 | 8.5 | A98709CT-ND 68 15.35 27.29 | 500 193.31 | 292230-4 
5 | 6.0 | 10.0 ) A98710CT-ND 56 12.67 22.52 | 500 159.51 | 292230-5 
6 | 7.5 | 11.5 | A98711CT-ND 57 12.93 22.98 | 500 162.79 | 292230-6 
7 | 9.0 | 13.0 | A98712CT-ND 59 13.31 23.67 | 500 167.65 | 292230-7 
8 | 10.5 | 14.5 | A98713CT-ND 61 73.70 24.36 | 500 | 172.53 | 292230-8 
5 | 9 | 12.0 | 16.0 | A98714CT-ND 62 13.84 24.61 | 500 174.29 | 292230-9 
10 | 13.5 | 17.5 | A98715CT-ND 68 15.36 27.31 | 500 193.43 | 1-292230-0 
11 | 15.0 | 19.0 | A98716CT-ND 73 16.32 29.02 | 500 205.57 | 1-292230-1 
12 | 16.5 | 20.5 | A98717CT-ND 74 16.71 29.71 | 500 210.48 | 1-292230-2 
13 | 18.0 | 22.0 | A98718CT-ND 76 17.10 30.41 | 500 215.38 | 1-292230-3 
14 | 19.5 | 23.5 | A98719CT-ND 78 17.49 31.08 | 500 220.18 | 1-292230-4 
15 | 21.0 | 25.0 | A98720CT-ND 81 18.21 32.37 | 500 229.27 | 1-292230-5 
Right Angle Mount 
2 | 1.5 | 7.5 | A98695CT-ND 57 12.73 22.63 | 700 224.43 | 292227-2 
3 | 3.0 | 9.0 | A98696CT-ND 57 12.91 22.95 | 700 227.58 | 292227-3 
4 | 4.5 | 10.5 | A98697CT-ND 82 18.34 32.61 | 700 323.35 | 292227-4 
5 | 6.0 | 12.0 ) A98698CT-ND 60 13.48 23.96 | 700 237.60 | 292227-5 
6 | 7.5 | 13.5 | A98699CT-ND 89 20.10 35.74 | 700 354.42 | 292227-6 
7 | 9.0 | 15.0 ) A98700CT-ND 64 14.48 25.74 | 700 255.28 | 292227-7 
6 8 | 10.5 | 16.5 ) A98701CT-ND 67 15.15 26.94 | 700 267.12 | 292227-8 
9 | 12.0 | 18.0 ) A98702CT-ND 70 15.82 28.13 | 700 278.92 | 292227-9 
10 | 13.5 | 19.5 | A98703CT-ND 81 18.31 32.55 | 700 322.78 | 1-292227-0 
11 | 15.0 | 21.0 | A98704CT-ND 86 19.25 34.22 | 700 339.39 | 1-292227-1 
12 | 16.5 | 22.5 | A98705CT-ND 87 19.59 34.82 | 700 345.31 | 1-292227-2 
14 | 19.5 | 25.5 | A98706CT-ND 92 20.76 36.91 | 700 366.02 | 1-292227-4 
15 | 21.0 | 27.0 | A98707CT-ND 96 21.68 38.54 | 700 382.23 | 1-292227-5 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | AMP 
Description Part No. 100 500 1,000 | Qty. Pricing | Part No. 
Receptacle Contact, 
24-28AWG A99378CT-ND 4.46 20.45 37.18 | 15,000} 20.08/M | 353907-1 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Zz ‘ DigiReel® imeniaaaian [Oe ic 
Tyco Electronics iL cee eee ear ie wre: fees ie ee 
Sian SH) eee 
NEW! AMP CT 2.0mm Connectors ——o —— — 
Features: No. of Dimensions - mm Digi-Key Pricing Tyco AMP 
¢ Ensures substantial labor saving as well as improved quality and stability in harness assembly * Both MT receptacle Fig.| Pins A B Part No. 1 25 50 Part No. 
connectors and crimp-type receptacle connectors can share the same post headers when mated  1-row and 2-row types Post Header Assemblies, DIP 
* Both discrete wire and flat shielded cable can be used * IDC receptacle contacts in MT (Mass Termination) housings Vertical Mount 
SANG: 30-22: Patel 2.0mm 2 20 5.8 | A98777-ND 42 936 16.64 | 292132-2 
sonar ¢ Industrial machines * Anywhere where routing signals or power are present * Wire-to-Board 3 be 18 noe ND Mt 2 peal Daeg 
applications 4 6.0 9.8 | A98779-ND Bt 11.59 20.60 | 292132-4 
5 8.0 11.8 | A98780-ND 49 1112 19.76 | 292132-5 
6 10.0 13.8 | A98781-ND 57 12.87 22.88 | 292132-6 
7 12.0 15.8 | A98782-ND 63 14.25 25.34 | 292132-7 
,| 8 14.0 17.8 | A98783-ND 73 16.43 29.20 | 292132-8 
9 16.0 19.8 | A98784-ND 69 15.61 27.75 | 292132-9 
10 18.0 21.8 | A98785-ND 80 17.92 31.85. | 1-292132-0 
11 20.0 23.8 | A98786-ND 97 21.88 38.90 | 1-292132-1 
12 22.0 25.8 | A98787-ND 92 20.69 36.78 | 1-292132-2 
13 24.0 27.8 | A98788-ND 1.03 23.11 41.08 | 1-292132-3 
14 26.0 29.8 | A98789-ND 94 21.17 37.63 | 1-292132-4 
15 28.0 31.8 | A98790-ND 1.05 23.63 42.02 | 1-292132-5 
Right Angle Mount 
2 20 58 | A98763-ND 47 1058 18.81 | 292250-2 
3 40 7.8 — | A98764-ND 50 11.24 19.98 | 292250-3 
4 60 9.8 — | A98765-ND 53 11.90 21.16 | 292250-4 
5 8.0 11.8 | A98766-ND 56 1256 22.33 | 292250-5 
6 10.0 13.8 | A98767-ND 59 13.22 23.51 | 292250-6 
7 12.0 15.8 | A98768-ND 72 16.10 28.63 | 292250-7 
3] 8 14.0 17.8 | A98769-ND 76 17.02 30.26 | 292250-8 
9 16.0 19.8 | A98770-ND 79 17.80 31.64 | 292250-9 
10 18.0 21.8 | A98771-ND 97 21.77 38.70 | 1-292250-0 
: No. of | Dimensions ~ mm Digi-Key Pricing Tyco AMP 11 20.0 23.8 | A98772-ND 1.01 22.68 40.32 | 1-292250-1 
Eig KGotoeg Reins a E ae Ceres a OOS Eatin: 12 22.0 25.8 | A98773-ND 1.05 2359 41.93 | 1-292250-2 
7 om 50 TASREDEND 13 00 Sear roo 13 24.0 27.8 | A98774-ND 1.06 23.89 42.47 ‘| 1-292250-3 
3 40 30 | A98603-ND 12 268 759 | 179228-3 14 26.0 29.8 | A98775-ND 1.08 24.19 43.01 | 1-292250-4 
4 6.0 | 10.0 | A98604-ND 25 5.73 16.23 | 179228-4 15 28.0 31.8 | A98776-ND 80 18.01 32.02 | 1-292250-5 
5 8.0 | 12.0 | A98605-ND A7 3.88 10.98 | 179228-5 
6 | 10.0 | 14.0 | A98606-ND 22 5.07 14.37 | 179228-6 No. 
7 | 120 | 16.0 | A98607-ND 28 641 18.15 | 179228-7 of | Dim.-mm_ | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Tyco AMP 
1 | Natural : oo of paste i ne ee Ue Fig. | Pins} A B_ | Part No. 25 50 | Qty. | Pricing | Part No. 
io | 18.0 | 220 | A98610-ND 42 9.55 27.06 | 1-179228-0 somblesiwith)Bos3) iT aiilypesion 
11 | 20.0 | 24.0 | A98611-ND 38 8.63 24.46 | 1-179228-1 Vertical Mount 
12 | 22.0 | 26.0 | A98612-ND 37 8.42 23.85 | 1-179228-2 2 | 2.0 | 6.0 | A98791-ND Ae 948 16.85 | — — | 292171-2 
13 | 24.0 | 28.0 | A98613-ND 40 9.12 25.84 | 1-179228-3 3 | 40 | 8.0 |A98792-ND 65 1463 = 26.01 | — — | 292171-3 
14 | 26.0 | 30.0 | A98614-ND 42 9.43 26.72 | 1-179228-4 4 | 60 | 10.0 |a98793-ND 694 1563~=«b779 | — — | 290174-4 
db? [i280 a aptacie Assembly, er awa 2642 | A822 br: 5 | 5 | 80 | 120 | a98794-no 81 1816 © 32.29 | — — | 292171-5 
5 0 50 TASSEDDIND oD _ jag a7an72 6 | 10.0 | 14.0 | A98795-ND 87 1954 34.74 | — — | 292171-6 
3 40 80 | A98801-ND 09 652 4947 | 173977-3 7 | 12.0 | 16.0 | A98796-ND 96 ©2152 38.26 | — — | 292171-7 
4 6.0 | 10.0 | A98802-ND 35 7.85 22.23 | 173977-4 8 | 14.0 | 18.0 | A98797-ND 4.03 23.24 41.32 | — — | 292171-8 
5 8.0 | 12.0 | A98803-ND 64 14.48 41.02 | 173977-5 9 | 16.0 | 20.0 | A98798-ND 117 26.42 46.97 | — — | 292171-9 
g ve ue pce 2 ee ae were 2 | 20 | 5.8 |A98632CT-ND 103 23.21 + 41.26 | 700| 409.12 | 292174-2 
» weal! & | 140 | 180 |a98616-ND on nas ey ah dpan77A 3 | 4.0 | 7.8 | A98633CT-ND 1132541 45.18 | 700) 448.00 | 292174-3 
9 16.0 20.0 | A98617-ND 85 49.27 54.59 | 173977-9 4 | 6.0 | 98 | A98634CT-ND 1.18 26.52 47.14 | 700 467.49 | 292174-4 
jo | 18.0 | 22.0 | A98618-ND 1.01 22.85 64.73 | 1-173977-0 5 | 5 | 80 | 11.8 | A98635CT-ND 1.24 2792 © 49.63 | 700) 492.14 | 292174-5 
11 | 20.0 | 24.0 _| A98806-ND 107 24.24 68.68_| 1-173977-1 6 | 10.0 | 13.8 | A98636CT-ND 1.34 3021 53.71 | 700| 532.67 | 292174-6 
12) 22.0 | 26.0 | A98807-ND V15 25.92 73.45 | 1-173977-2 7 | 12.0 | 15.8 | A98637CT-ND 142 31.94 56.78 | 700| 563.04 | 292174-7 
i: aaa at pee Pe sree bare ie Ee 8 | 14.0 | 17.8 | A98638CT-ND 1.66 37.34 66.38 | 700| 658.25 | 292174-8 
15 28.0 32.0 | A98621-ND 1.40 31.72 89.88 | 1-173977-5 9 | 16.0 | 19.8 | A98639CT-ND 2.06 46.28 82.28 | 700 815.96 | 292174-9 
Right Angle Mount 
; No. of | Dimensions - mm] Digi-Key Pricing Tyco AMP 2] 20 | — |A9s624CT-ND 1.232766 © 49.18 | 500] 348.36 | 292173-2 
3 | 40 | — | agaeescT-no 132 29.67 52.75 | 500| 373.65 | 292173-3 
Wartignl Mount 4 | 6.0 | — | A9se26cT-nD 144 3237 57.55 | 500) 407.62 | 292173-4 
3 i} 58) AQS588-ND 06 576 18.34 | DODI61D 7 | 5 | 80 | — | asss27cT-nD 144 3232 © 57.46 | 500) 407.01 | 292173-5 
3 40 18 on a7 8.34 26:57 aon . 3 6 | 10.0 | — | Asse2scT-nD 157 35.37 62.87 | 500| 445.34 | 292173-6 
7 ao | tia. (ReReennND a “ioiag.- are7 “| oestais 7 | 12.0 | — | Ass629cT-ND 1.62 3638 6468 | 500) 458.15 | 292173-7 
6 10.0 13.8 | A98592-ND 32 7M 22.63 | 292161-6 8 | 14.0 | — | A98630CT-ND 1.72 38.71 68.82 | 500 449.99 | 292173-8 
7 | 120 | 15.8 | A98593-ND 661491 47.49 | 292161-7 9 | 16.0 | — | A98631¢T-ND 1.73 38.94 69.23 | 500 | 490.38 | 292173-9 
foo Sco | ak [ENS GS Be mers ; : 
10 | 180 | 21.8 | A98596-ND 46 © 10.30 32.80 | 1-292161-0 earn Ibe cay ES aga ce mat eee 
11 | 20.0 | 23.8 | A98597-ND 1411 25.07 79.86 _| 1-292161-1 Crimp Type'lt Receptacle Contacts 
|) eo | 88 eeeene ae ma ra ect e 30-26 AWG | AOB6220T-ND 3.68 16.86 30.65 | 10,000) 1656/M ] 179609-1 
14 | 260 | 298 | Agscoo-ND 74 ote72~—S«3.97 | 42901614 26-22 AWG _| A98623CT-ND 5.00 22.91 41.65 | 10,000| _22.50/M | 179227-1 
15 28.0 31.8 | A98601-ND 80 17.92 57.07 | 1-292161-5 t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Right Angle Mount 
3 | to | 78 | ABBBrSND 30455 ast_ | 2522598 NEW! AMP Tools 
4 6.0 9.8 | A98576-ND 45° 10.11 32.20 | 292253-4 
5 8.0 | 11.8 | A98577-ND 59 = 13.26 = 42.23. | 292253-5 Digi-Key paca Tyo0 AMP 
6 | 10.0 | 13.8 | A98578-ND 70 15.75 50.18 | 292253-6 a 
4 |Naturall 7 | 12.0 | 15.8 | A98579-ND 37 827 26.35 | 292253-7 Description = art Nos Each RariNa: 
3 | 140 | 17.8 | A98580-ND ‘6514.61 46.54_ | 292053-8 isto Grip Too! for Mint CT Gonectors A98810-ND 2992.50 937317-1 
i) S| 2: RNB Ok Be Re lees, mittens (A618 sat [ere 
12 | 220 | 258 | AgSSB4-ND "Te i786 5890 | 1.292058 ret Connector System = MT Receptacles | 499129-ND gees | sas72 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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J Ay JMD Series Digi@>Reel’ SHandSR Series WG Digi®@Reel® 


0.5mm Connectors WG 1.0mm Connectors 


ie et wr edi ‘ : SH Series Features: * The Worlds First 1.0mm (.039”) Pitch Crimp Style Connector * Ultra Compact, Low Profile Design 
Features: * Smooth connection: The bellows type contacts, mating is Very smooth, * Distortion Prevention with a mounting height of 2.95mm (.116”) for side entry type Specifications: * Current Rating: 1.0A AC, DC » Voltage 


Construction: Box shaped plug housing has guide ribs on both ends which prevents distortion * Wide Range Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C « Applicable Wire: AWG #32 to #28 » Color: Natural (white) 


ot Circuits: Number of circuits available are: 20 to 100, every 10 circuits es 3 SR Series Features: * 1.0mm (0.39") pitch and 3.0mm (.118”) high (side entry type) IDC * Header designed for vacuum 
Specifications: * Current Rating: 0.5A AC/DC * Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C pick and place robotics * Twin U-slot insulation displacement section «3 point grip construction Specifications: 


+ Withstanding Voltage: 100V AC/minute * Contacts: Gold Plated * Current Rating: 0.7A DC « Voltage Rating: 50V DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 AWG 


Tape and 
Dims. Cut Tape Reelt 
Cir- mm Digi-Key Pricing Pricing JST 
Fig.{cuits| A B_ {Part No. 10 100 500 1,500 | Part No. 
Top Entry Plug 
4.5mm Stacking Height Digi-Key Pricing 
20 [45 9.1 [455-1874-1-ND 11.22 93.53 374.10] 621.01/M |20P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 _| Part No. 
40 |9.5 14.1] 455-1875-1-ND 12.97 108.05 432.18) 717.42/M |40P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
50 |12.0 16.6] 455-1876-1-ND 15.41 128.39 513.57) — 852.53/M |50P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Crimp With Protrusions 
1 | 60 114.5 19.1] 455-1877-1-ND 20.65 172.11 688.42) 1142.78/M | 60P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 2 10 5.0 455-1377-ND 51 4.22 16.87 | SHR-02V-S-B 
70 |17.0 21.6| 455-1878-1-ND 22.79 189.93 759.70 | 1261.10/M |70P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3 2.0 6.0 | 455-1378-ND 59 4.92 19.69 | SHR-03V-S-B 
80 [19.5 24.1] 455-1879-1-ND 27.06 225.53 902.12] 1497.52/M ]80P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 4 3.0 7.0 | 455-1379-ND 73 6.06 24.23 | SHR-04V-S-B 
100 |24.5 29.1] 455-1880-1-ND 32.64 271.97 1087.86 1805.85/M | 100P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 5 40 8.0 455-1380-ND 85 7.07 28.27 | SHR-O5V-S-B 
5 ; 6 5.0 9.0 | 455-1381-ND 93 7.75 31.01 | SHR-O6V-S-B 
5.0mm Stacking Height 7 6.0 70.0 | 455-1382-ND 7.05 8.76 35.05 | SHR-O7V-S-B 
30 [7.0 11.6] 455-1881-1-ND 1288 107.36 429.45] 712.89/M |30P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 8 7.0 11.0 | 455-1383-ND 1.15 9.61 38.43 | SHR-08V-S-B 
1 | 40 [9.5 14.1] 455-1882-1-ND 15.19 126.62 506.49| _840.78/M | 40P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 1 - a = ean ibe 1088 ais StS 3 
- , f f 55-1385- ' i 5. -10V-S- 
6.0mm Stacking Height 1 10.0 14.0 _| 455-1386-ND 146 1215 48.59 | SHR-11V-S-B 
50 |12.0 16.6] 455-1883-1-ND 17.97 149.71 598.85 994.10/M | 50P6.0-UMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 12 11.0 15.0 455-1387-ND 7.56 73.00 51.99 | SHR-12V-S-B 
1 | 60 |14.5 19.1] 455-1884-1-ND 21.78 181.49 725.94] 1205.06/M | 60P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 13 12.0 16.0 | 455-1388-ND 1.66 13.84 55.37 | SHR-13V-S-B 
70 |17.0 21.6| 455-1885-1-ND 24.10 200.85 803.41 | 1333.66/M | 70P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 13.0 17.0 | 455-1389-ND 1.76 14.69 58.75 | SHR-14V-S-B 
20 |4.5 9.1 |455-1886-1-ND 922 76.83 307.32] 510.16/M]20PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) a 190230 ESealSaiNy ale iit {005 pete eB 
30 [7.0 11.6] 455-1887-1-ND 11.49 95.78 383.13| _636.00/M | 30PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 5 iD 0 i i TET | SHRODVS 
40 |9.5 14.1) 455-1888-1-ND 14.98 124.81 499.24] 828.74/M | 40PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 3 20 40 | 455-1393-ND 2 5417 20.67 | SHR-03V-8 
» | 50 12.0 16.6) 455-1889-1-ND 18.56 154.68 618.71) 1027.06/M /50PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 4 30 50 | 455-1394-ND 73 6.06 2403 | SHR-O4V-S 
60 |14.5 19.1| 455-1890-1-ND 20.62 171.85 687.41| _1141.10/M |60PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 5 40 60 | 455-1395-ND ‘85 707 98.97 | SHR-OSV-S 
70 ]17.0 21.6] 455-1891-1-ND 24.01 200.11 800.43] 1328.72/M | 70PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 6 5.0 7.0 | 455-1396-ND 93 7.75 31.01 | SHR-O6V-S 
80 |19.5 24.1] 455-1892-1-ND 34.25 285.39 1141.55 | 1894.98/M | 80PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 7 6.0 8.0 | 455-1397-ND 1.05 8.76 35.05 | SHR-07V-S 
100 |24.5 29.1| 455-1893-1-ND 45.73 381.09 1524.36 | 2530.44/M | 100PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 2 8 7.0 9.0 | 455-1398-ND 1.15 9.61 38.43 | SHR-O8V-S 
Receptacle 9 8.0 10.0 | 455-1399-ND 1.25 10.46 41.82 | SHR-O9V-S 
10 9.0 11.0 | 455-1400-ND 1.36 11.30 45.20 | SHR-10V-S 
20 |4.5 9.1 | 455-1894-1-ND 13.11 109.24 436.96 725.36/M | 20R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 1 10.0 12.0 455-1401-ND 1.46 42.15 48.59 | SHR-11V-S 
30 |7.0 11.6] 455-1895-1-ND 14.46 120.48 481.91] —799.98/M |30R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 12 17.0 13.0 | 455-1402-ND 1.56 13.00 51.99 | SHR-12V-S 
40 |9.5 14.1] 455-1896-1-ND 18.17 151.44 605.75) 1005.55/M | 40R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 13 12.0 14.0 | 455-1403-ND 1.66 13.84 55.37 | SHR-13V-S 
3 | 50 [12.0 16.6) 455-1897-1-ND 21.65 180.44 721.75] 1198.11/M |50R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 13.0 15.0 | 455-1404-ND 1.76 14.69 58.75 | SHR-14V-S 
60 |14.5 19.1] 455-1898-1-ND 24.11 200.93 803.72 | _1334.18/M |60R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 15 14.0 16.0 | 455-1405-ND 1.86 15.54 62.14 | SHR-15V-S 
70 ]17.0 21.6|455-1899-1-ND 25.30 210.85 843.40] 1400.05/M |70R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) IDC Housing 
80 |19.5 24.1] 455-1900-1-ND 26.21 218.46 873.83) 1450.56/M | 80R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 2 1.0 3.0 | 455-2183-ND 1.89 15.76 63.02 | 02SR-3S 
100 |24.5 29.1] 455-1901-1-ND 36.05 300.45 1201.81 | 1995.01/M | 100R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3 2.0 4.0 | 455-2184-ND 2.29 19.12 76.46 | 03SR-3S 
4 3.0 5.0 | 455-2185-ND 2.70 22.48 89.90 | 04SR-3S 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 5 4.0 6.0 | 455-2186-ND 3.12 26.03 104.12 | O5SR-3S 
6 5.0 7.0 | 455-2187-ND 3.53 29.39 117.55 | O6SR-3S 
= 3 7 6.0 8.0 | 455-2188-ND 424 35.37 T4147 |07SR-3S 
8 7.0 9.0 | 455-2189-ND 4.66 38.87 155.48 | O8SR-3S 
SUR Series 0.8mm IDC Connectors 9 8.0 10.0 | 455-2190-ND 5.08 42.33 169.31 | O9SR-3S 
Features: * 3 point grip construction »* Super fine wires for ease in routing * Shrouded ~ 10 9.0 11.0 455-2191-ND 5.48 45.69 182.75 | 10SR-3S 
header ¢ Twin U-slot insulation displacement section @ ti Vo a peeeteatG a0 pa oe joencae 
Specifications: * Current Ratings: 0.5A AC/DC (32 AWG) ° Voltage Rating: 30V DC : z : - zs 
* Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 32, 36 AWG Crimp Tools 
Head Adapter SR Series. 455-2301-ND 1153.29/1 IDH-SR-20 
Pistol Grip Crimp Tool... 455-1372-ND 151.40/1 IDB-12 
Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | JST 
Fig.| cuits} A B_ | Part No. 10 100 500 Qty. | Pricing | Part No. 
Top Entry Type 
271.0 4.0 [455-1788-1-ND 3.39 28.22 112.86 ] 1,500] 187.35/M | BMO2B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3] 2.0 5.0 |455-1789-1-ND 3.98 33.16 132.62 | 1,500 | 220.15/M | BMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
4] 3.0 6.0 |455-1790-1-ND 4.67 38.90 155.59 | 1,500 | 258.28/M | BMO4B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 4.0 7.0 |455-1791-1-ND 5.66 47.17 188.69 | 1,500 | 313.23/M | BMO5SB-SRSS-TB(LF)(SN) 
= = 6 | 5.0 8.0 |455-1792-1-ND 6.23 51.92 207.69 | 1,500 | 344.77/M | BMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Digi-Key Pricing 7 | 60 9.0 |455-1793-1-ND 6.81 56.74 226.96 | 1,500 | 376.76/M | BMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Part No. 10 100 500 | Part No. 4 | 8 | 7:0 10.0 ]455-1794-1-ND 7.55 62.91 251.65 | 1,500 | 417.74/M| BMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
9 | 8.0 11.0 |455-1795-1-ND 8.11 67.61 270.42 | 1,500 | 448.90/M | BMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
9 08 24 455-2176-ND 438 36.52 146.07) O2SUR-32S 10 | 9.0 12.0 }455-1796-1-ND 8.71 72.55 290.18 | 1,500 | 481.70/M | BM10B-SRSS-TB(LF) (SN) 
8 56 72 455-2177-ND 076 8133 325.33) O8SUR-32S 11 | 10.0 13.0 |455-1797-1-ND 9.30 77.49 309.94 | 1,500 | 514.50/M | BM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
12 8.8 10.4 455-2178-ND 12.37 103.12 412.47] 12SUR-32S 12 | 11.0 14.0 | 455-1798-1-ND 9.79 81.57 326.28 | 1,500 | 541.63/M | BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
9179- i 13 | 12.0 15.0 |455-1799-1-ND 10.48 87.30 349.21 | 1,500 | 579.69/M | BM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
' i es oe eaten ven ve pie teevncne 14 | 13.0 16.0 |455-1800-1-ND 11.49 95.79 383.15 | 1,500 | 636.03/M | BM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
16 0 136 AREA BEN 1338 128.90 512.81 1eSUR-395 15 | 14.0 17.0 | 455-1801-1-ND 198, 208 9.72 1,500 | 660.22/M | BM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20 182 168 esa NEN W719 143.23 72.92] 20SUR-328 2] 1.0 4.0 [455-1802-1-ND 3.27 27.29 109.16 ] 3,000] 181.21/M| SMO2B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Cis eomeSn DOES cauraneiPHil 7 aRSSIAST 3 | 2.0 5.0 |455-1803-1-ND 3.90 32.48 129.90 | 3,000 | 215.64/M | SMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Pa ee Bs sey EU a) ape and Reelt 4 | 3.0 60 /455-1804-1-ND 4.48 37.36 149.42 | 3,000 | 248.04/M| SMO4B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Fig. cuit| A B_| PartNo. 10100500 | Oty. | Pricing | Part No. 5 | 4.0 7.0 |455-1805-1-ND 5.56 46.37 185.46 | 3,000 | 307.87/M| SMO5B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Headers 6 | 5.0 8.0 |455-1806-1-ND 6.16 __51.37 205.47 | 3,000 | 341.08/M | SMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Top Entry (Shrouded) 7 | 60 9.0 |455-1807-1-ND 6.76 56.31 225.23 | 3,000 | 373.89/M | SMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
2 [20 | 15.2 182 | 455-2030-1-ND 14.16 118.00 472.01 | 2,500 | 783.54/M|BM20B-SURS-TF(LF)(SN) 5 | 8 | 7.0 10.0 |455-1808-1-ND 7.35 61.25 244.99 | 3,000 | 406.69/M) SMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
sie Ent Shouse | 85 Ba facieetio et es fresh |seton sis secTpUten 
2 | 08 38 | 455-2039-1-ND 498 41.51 166.05 | 3,500 | 275.65/M|SM02B-SURS-TF(LF)(SN , : pone ; , 99 | 3 4 rao” 
3 | 56 86 | 455-2040-1-ND 977 8141 325.64 | 3500 |540.57/M SMaB SUBS TRLENENY 11 | 10.0 13.0 |455-1811-1-ND 9.26 77.18 308.70 | 3,000 | 512.45/M | SM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3) 10 | 7.2 10.2 | 455-2041-1-ND 10.63 88.60 354.41 | 3,500 | 588.32/M)SM10B-SURS-TF(LF)(SN) 12 | 11.0 14.0 ]455-1812-1-ND 9.74 81.17 324.69 | 3,000 | 538.99/M | SM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 | 11.2 14.2 | 455-2042-1-ND 13.95 116.21 464.85 | 3,500 | 771.66/M)SM15B-SURS-TF(LF)(SN) 13 | 12.0 15.0 |455-1813-1-ND 10.48 87.30 349.21 | 3,000 | 579.69/M | SM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
16 | 12.0 15.0 | 455-2043-1-ND 14.91 124.24 496.95 | 3,500 | 824.94/M|SM16B-SURS-TF(LF)(SN) 14 | 13.0 16.0 |455-1814-1-ND_ 10.65 88.74 354.96 | 3,000 | 589.24/M | SM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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i aaua Cir- | Dim. - Digi-K Cut Tape Prici T id Reelt | JST 
JST stand sh series = pigi@Reet” (SH | flan Sema a area Pe 


1.0mm Connectors (Cont.) »| 3 | 24 3.8 [455-22034-ND 5.05 42.12 168.48 | 4,500 /279.68/M| BMO3B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN) 
Cir] Dim. =mm [Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | JST 4 | 3.6 6.6 | 455-2204-1-ND 6.07 50.60 202.39 | 4,500 | 335.97/M | BM04B-ACHSS-A-GAN-TF(LF)(SN) 
¥ ne HG i ae Contacts — Gold Plated 
ios Koults RARB RS (art Nos LO OC |G CN |LRaUt N: 30-28AWG  |455-2195-1-ND 63 5.23 20.91 [30,000] 27.82/M|SACH-003G-P0.2 
5 | 15 | 14.0 17.0 |455-1815-1-ND 11.09 92.45 369.80 | 3,000 | 613.87/M| SM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 30 ~ 28 AWG 455-2196-1-ND 57 4.73 18.92 |30,000| 25.17/M|SACHP-003G-P0.2 
5 | 20 | 19.0 22.0 |455-1816-1-ND 13.83 115.24 460.94 | 3,000 | 765.16/M| SM20B-SRSS-TB(LF)(SN) 30 ~ 28 AWG 455-2206-2-NDA  — = —J1,000 | 215.32|MINI-SACH-003G-P0.2 
Contacts - Tin Plated 30 ~ 28 AWG 455-2207-2-ND& = = —|1,000 | 215.32]MINI-SACHP-003G-P0.2 
32 ~ 28 AWG 455-1561-1-ND 463/100 23,000} 23.47/M| SSH-003T-P0.2 Crimp Tools 
32 ~ 28 AWG 455-1912-1-ND 210 17.53 70.10 | 1,000 116.37] MINI-SSH-003T-P0.2 30 ~ 28 AWG 455-2205-ND 1039.82/1 = —J|YRS-1190 
Crimp Tool Mini ACH Reel | 455-2208-ND 1560.87/1 = —|WC-ACH2830 
32 ~ 28 AWG 455-1376-ND 1016.24/1 = —| WC-SH2832 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $Bulk & Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SHD Series 1.0mm Connectors Digi@Reel’ |®jaos 


Features: * Ultra compact double row design * Low Profile with a mounting height of 6.3mm @ 
(.248”) for top entry type and 5.5mm (.217”) for side entry type, and a width of 5.0mm (.197”) W 

for top entry type and 5.1mm (.201”) for side entry type * Reliable Contact: The same 

contact can be used for the single row SH connectors * Anti-Misinsertion Feature: Ribs and grooves on the 
header and receptacle prevent misinsertion and distortion during mating and unmating. 

Specifications: * Current Rating: 1.0A AC, DC Voltage Rating: 50V AC/DC »* Temperature Range: -25°C ~ 
85°C «Applicable Wire: 32 ~ 28 AWG »* Color: Natural (White) 


GH Series 1.25mm Connectors 


Developed for plasma display panels, LCD monitors, notebook PCs, PDAs, mobile phones and other small 
electronic equipment. 


Features: The innovative housing lock design achieves a locking device which is easy to handle as well as 
secure. The header is fully shrouded and this protects the receptacle from damage that could be caused by 
mating the connector at an angle. 

Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) * Voltage Rating: 50V AC/DC » Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: Conductor Size 30 ~ 26 AWG 


Cir- |Dimensions-mm | _ Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits | A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2 | 1.25 3.75 | 455-1592-ND 65 5.45 21.78 | GHR-02V-S 
3 | 2.50 5.00 | 455-1593-ND 69 5.74 22.97 | GHR-03V-S 
Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt [JST 4 | 3.75 6.25 | 455-1594-ND BB 6.05 24.18 | GHR-O4V-S 
Fig.|cuits) AB | PartNo. 10 100 500 | Qty. | Pricing {Part No. 5 | 5.00 7.50 455-1595-ND 1417 9.74 38.94 | GHR-05V-S 
6 | 6.25 8.75 | 455-1596-ND 1.19 9.92 39.67 | GHR-O6V-S 
20 | 9.0 13.0]/455-1436-ND$ = 1.45 12.11 48.43) — — |SHDR-20V-S-B 7 | 7.50 10.00 | 455-1597-ND 1.22 10.16 40.62 | GHR-07V-S 
1 30 |14.0 18.0 | 455-1437-ND$ 215 17.96 71.82) — — |SHDR-30V-S-B F 8 | 8.75 41.25 | 455-1598-ND 1.23 10.25 41.00 | GHR-08V-S 
40 |19.0 23.0|455-1438-ND$ 2.08 17.32 69.27) — — |SHDR-40V-S-B 9 |1000 1250 | 455-1599-ND 103 40.29 4116 | GHR-O9V-S 
50 [24.0 28.0) 455-1439 ND$ 2.15 17.91 71-65] — |SHDR-SOV-S-B jo |4125 13.75 | 455-1600-ND 4.25 10.40 41.59 | GHR-10V-S 
Shrouded Header 41 |1250 15.00 | _455-1601-ND 1.28 10.70 42.80 | GHR-11V-S 
20 9.0 12.3)455-1862-1-ND 16.21 eos Most 500 | 896.92/M |BM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 12 1375 16-25 gene is Pen pret pale evs 
> | 30 14.0 17.3]455-1863-1-ND 21.17 176.45 705.79] 1,500 | 1171.62/M |BM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) . tose ie seeear uy es rey pees Se 
40 |19.0 22.3|455-1864-1-ND 26.60 221.64 886.57] 1,500 | 1471.71/M |BM40B-SRDS-G-TF(LF) (SN) 4s |1750 20,00 [ReeeireoeinD ia Hiss 46-18: | GHRASVES 
50 [24.0 27.3|455-1865-1-ND 32.02 266.84 1067.35 | 1,500 | 1771.80/M |BMS0B-SRDS-G-TF(LF)(SN) : : : : : 
Side Entry Type 7 7 a a 
20 19.0 13.1]455-1866-1-ND 17.80 148.33 593.31] 1,250 | 984.90/M SM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) ee | Wea IG Cutllape Encing Lanelandl Resta 287 
3 | 30 [14.0 18.1]455-1867-1-ND 20.26 168.82 675.29] 1,250 | 1120.99/M |SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) Fig./cuits | A B_|Part No. 10 100_500_| Oty. | Pricing | Part No. 
40 19.0 23.1) 455-1868-1-ND 25.67 213.94 855.74 | 1,250 | 1420.53/M |SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
50 [24.0 28.1|455-1869-1-ND 30.19 251.62 1006.48 | 1,250 | 1670.76/M |SM50B-SRDS-G-TF(LF)(SN) Top Entry 
Top Entry Type with a Boss 
2 11.25 5.75 ]455-1578-1-ND 268 22.31  89.25]2,500 | 148.16/M|BMO02B-GHS-TBT(LF)(SN 
20 [9.0 123]455-1870-1-ND 16.21 135.11 540.42] 1,250 | 897-10/M [BM20B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 3 (250 700 MEERA 259 0406 9823/9500 | 10 74M eae THIEN, 
4 | 30 [14.0 17.3)455-1871-1-ND 21.18 176.47 705.89] 1,250 | 1171.78/M |BM30B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) ; } , d 23/2, : 
40 | 19.0 22.3]/455-1872-1-ND 26.60 221.67 886.67 | 1,250 | 1471.88/M |BM40B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 4/375 8.25 |455-1580-1-ND 3.08 = 25.69 102.76) 2,500 | 170.58/M| BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) 
50 [24.0 27.3|455-1873-1-ND 32.02 266.86 1067.45 | 1,250 | 1771.97/M |BM50B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 5 | 5.00 9.50 |455-1581-1-ND 3.23 26.90 107.59] 2,500 | 178.60/M) BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Contact - Gold Plated 6 |6.25 10.75 |455-1582-1-ND 3.92 32.65 _130.59|2,500 | 216.78/M| BMO6B-GHS-TBT(LF)(SN) 
32 ~ 28 AWG 455-1435-1-ND 72 6.02 _24.08]23,000| _32.03/M [SSH-003GA-P0.2 7 17.50  12.00/455-1583-1-ND 4.10 34.16 136.63]2,500 | 216.00/M|BMO7B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Crimp Tool 9 | 8 | 8.75 13.25 |455-1584-1-ND 4.24 35.37 141.46 |2,500 | 234.83/M| BMO8B-GHS-TBT(LF)(SN) 
32 - 28 AWG 455-1376-ND 7016-2471 = — WC-SH2832 9 |10.00 14.50) 455-1585-1-ND 4.43 36.94 147.76 |2,500 | 245.28/M| BMO9B-GHS-TBT(LF)(SN) 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 10 |11.25 15.75 |455-1586-1-ND 4.72 39.30 157.20 |2,500 | 260.96/M| BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) 
11 [12.50 17.00 |455-1587-1-ND 5.10 42.50 169.98 |2,500 | 282.17/M| BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) 
A j 12 |13.75 18.25 |455-1588-1-ND 513 42.74 170.96 |2,500 | 283.80/M| BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) 
none ® %, 1 | Lal Be 
ACH Series W Dp @®Ree RoHS 13 |15.00 19.50 |455-1589-1-ND 5.48 45.64 182.57|2,500 | 303.07/M| BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) 
ru 14 |16.25 20.75 |455-1590-1-ND 5.48 45.70 182.81 2,500 | 303.47/M| BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) 
1.20mm Connectors 15 |17.50 22.00|455-1591-1-ND 5.67 47.28 ~—- 189.11] 2,500 | 313.93/M| BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Features: * Disconnectable crimp style * Compact, Low Profile with height of 1.4mm (.055”), width of 4.3mm (.169”), Side Entry 
and 1.2mm (.047”) pitch wire-to-board connector * Top entry, side feed Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC (28 2 11.25 5.75 |455-1564-1-ND 2.81 23.40 93.58 | 2,500 | 155.35/M| SM02B-GHS-TB(LF)(SN) 
AWG) » Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 ~ 28 AWG 3 | 2.50 7.00 |455-1565-1-ND 2.98 24.85 99.38) 2,500 | 164.98/M| SM03B-GHS-TB(LF)(SN) 
4 |3.75 8.25 |455-1566-1-ND 3.16 26.36 105.42 2,500 | 175.00/M) SM04B-GHS-TB(LF)(SN) 
5 |5.00 9.50 |455-1567-1-ND 3.33 27.74 110.97] 2,500 | 184.22/M) SMO5B-GHS-TB(LF)(SN) 
6 |6.25 10.75 |455-1568-1-ND 4.07 __33.91__135.65| 2,500 | 225.18/M| SMO6B-GHS-TB(LF)(SN) 
7 |7.50  12.00/455-1569-1-ND 4.23 36.25 140.98] 2500 | 234.03/M| SMO7B-GHS-TB(LF)(SN) 
8 |8.75 13.25|455-1570-1-ND 4.53 37.79 151.14] 2,500 | 250.90/M) SMO8B-GHS-TB(LF)(SN) 
3] 9 10.00 14.50|455-1571-1-ND 4.83 40.26 161.03 2,500 | 267.31/M| SMO9B-GHS-TB(LF)(SN) 
10 | 11.25 15.75 |455-1572-1-ND 4.99 41.59 166.36 |2,500 | 276.16/M| SM10B-GHS-TB(LF) (SN) 
11 [12.50 17.00 |455-1573-1-ND 5.21 43.41 _ 173.62 [2,500 | 288.21/M|SM11B-GHS-TB(LF)(SN) 
— __ —_ 12 |13.75 18.25] 455-1574-1-ND 5.40 45.04 180.15 [2,500 | 299.05/M| SM12B-GHS-TB(LF) (SN) 
E ae ona ay pul ene meine HIE i 13 15.00 19.50|455-1575-1-ND 5.57 46.43.--185.70/2,500 | 308.27/M| SM13B-GHS-TB(LF)(SN) 
HM SUS aN ive Berle lng ertiNG: 14 |16.25 20.75|455-1576-1-ND 573 47.76 191.04 2,500 | 317.13/M| SM14B-GHS-TB(LF)(SN) 
15 |17.50 22.00] 455-1577-1-ND 5.90 49.15 196.59 {2,500 | 326.34/M| SM15B-GHS-TB(LF) (SN) 
211.2 2.6 [455-2197-ND+ 82 6.86 27.43 — —]ACHR-02V-S Gontaia xin Plated 
2 | 12 3.2 |455-2200-ND 1.28 10.67 4267] — —|ACHTP-02V-S 
1/2/42 32 renee 120 1000 3998) — — | ACHTR-02V-S 30 ~ 26 AWG 455-1606-2-ND$ — = —]23,000] 24.64/M]SSHL-002T-P0.2 
3 | 2.4 3.8 | 455-2198-ND$ 84 «7.04 28.16] — —|ACHR-03V-S 30 ~ 26 AWG 455-1607-1-ND 2.20 18.31 73.22|1,000| 121.55] MINI-SSHL-002T-P0.2 
4 | 3.6 5.0 | 455-2199-ND+ 92 7.66 30.65] — —|ACHR-04V-A-S Crimp Tools 
Shrouded Header 30 ~ 26 AWG 455-1609-ND 1094.88/1 = —]YRS-1140 
Top Entry — Side Feed Type Mini Reel 455-1608-ND 1489.95/1 = —|WC-GH2630 
2] 2 | 1.2 26 [455-2202-1-ND 4.33 36.08 144.30 | 4,500 [239.54/M|BM02B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN) + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Tape and Reel (not available in Cut Tape) 
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JS 


GHD Series 


1.25mm Connectors 


This connector is designed to be the double-row type of the GH connector series. 

Features: * Secure locking device * Low insertion force * Prevention of contact deformation * Suction area 
for picking up Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) * Voltage Rating: 50V AC/DC 
* Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Applicable Wire: Conductor size 30 ~ 26 AWG 


ZH Series 1.5mm Connectors 


Features: * This connector requires only about 45% of the installation space required by the 
standard JST 2.0mm connector » Contact retention lances allow visual confirmation of contact 
* The dimple at the center of the contact ensures positive contact and low contact 
resistance at all times, even when the connector is subjected to vibration or distortion. 


lock-in 


Digi@Reel” 


Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC * Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 36 ~ 32 AWG 


Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | JST 
Fig.|cuits] A B_ | Part No. 10 100 500 Qty. | Pricing | Part No 
1 | 20 [11.25 15.75 |455-1913-ND$ 242 20.20 80.79 | — —|GHDR-(20)V-S 
Header 
Top Entry 
2 | 20 [11.25 15.75 |455-1916-1-ND 11.77 98.10 392.40 | 1,250 | 651.39/M | BM(20)B-GHDS-G-TF(LF)(SN) 
Contacts 
30 ~ 26 AWG 455-1914-1-ND A8 4.00 16.00 |20,000) 21.28/M | SGHD-002GA-P0.2 Dimensions - mm | Digi-Key Pricing JST 
30 ~ 26 AWG 455-1915-1-ND 3.44 ~—28.66 114.63 | 1,000] 190.29 |MINI-SGHD-002GA-P0.2 Fig.| Circuits Part No. 10 100 500 Part No. 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk Housing — Color: Natural White 
2 15 45 455-1366-ND 39 3.27 13.08 | ZHR-2 
3 3.0 6.0 455-1160-ND AL 3.40 13.59 | ZHR-3 
7 A ) 4 45 7.6 455-1202-ND 50 4.13 16.52 | ZHR-4 
NEW! ZE Series DigiReel RoHS 5 | 60 90 | 455-1201-ND 52 432 17.28 | ZHR-5 
6 75 10.5 455-1129-ND 84 6.98 27.91 ZHR-6 
1.5mm Connectors FI T 9.0 12.0 455-1200-ND 99 8.26 33.04 | ZHR-7 
The ZE Series wire-to-board crimp style connector was designed with a secure locking device to ensure connector mating 8 10.5 13.5 455-1199-ND 1.04 8.70 34.78 | ZHR-8 
integrity even under adverse conditions. These SMT connectors are polarized and have a positive locking feature when 9 12.0 15.0 455-1196-ND 1.44 9.51 38.04 | ZHR-9 
mating to headers as well as an audible click/tactile feedback when mated. 10 13.5 16.5 455-1197-ND 1.16 9.63 38.52) ZHR-10 
Specifications: * Current Rating: 2.0A (AC/DC) * Voltage Rating: 100V (AC/DC) * Temperature Range: 25°C ~ 85°C * Hous- ul 15.0 18.0 455-1191-ND 1.61 13.40 53.59 | ZHR-11 
ing: UL 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze, tin plated 12 16.5 19.5 455-1195-ND 1.63 13.56 54.25 | ZHR-12 
13 18.0 21.0 455-1194-ND 1.66 13.83 55.32 | ZHR-13 
Headers — Color: Natural Ivory 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) 
2 1.5 45 455-1657-ND 90 7A7 29.88 | B2B-ZR(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 455-1658-ND 1.16 9.70 38.78 | B3B-ZR(LF)(SN) 
4 45 78 455-1659-ND 1.40 11.67 46.68 | B4B-ZR(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-1660-ND 1.66 13.83 55.32 | B5B-ZR(LF)(SN) 
6 7.5 10.5 455-1661-ND 1.95 16.24 64.95 | B6B-ZR(LF)(SN) 
2 fe 9.0 12.0 455-1662-ND 2.42 20.19 80.76 | B7B-ZR(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 455-1663-ND 2.59 21.61 86.44 | B8B-ZR(LF)(SN) 
= or a 9 12.0 15.0 455-1664-ND 3.00 25.01 100.02 | B9B-ZR(LF)(SN) 
_ |_| Dim. B | Digi-Key Pricing | T&Rt_| JST 10 | 135 165 | 455-1665-ND 3.20 26.67 106.69 | B10B-ZR(LF)(SN) 
Fig. | Circuits | (mm) _| Part No. 119 100500 _| ty. [Pricing] Part No. 11 | 15.0 18.0 | 455-1666-ND 4.15 34.58 138.30 | B11B-ZR(LF)(SN) 
Receptacle Housing - Color: Natural — RoHS Compliant 

12 16.5 19.5 455-1667-ND 4.39 36.61 146.44 | B12B-ZR(LF)(SN) 
2 5.0 | 455-2411-ND _ 14 6.18 = 24.73) — —| ZER-02V-S : ‘i _ 

13 18.0 21.0 455-1668-ND 4.45 37.07 148.29 | B13B-ZR(LF)(SN) 
3 6.3 | 455-2412-ND =_ 76 = 6.30 = 25.20) — —| ZER-03V-S 5 
4 7.8 | 455-2413-ND — 82 686 2743) —| —| ZER-04v-s Side Entry Thrushole (Shrouded) 
5 9.3 | 455-2414-ND = 91 7.60 30.40) — —| ZER-05V-S 2 15 45 455-1669-ND 98 8.15 32.60 | S2B-ZR(LF)(SN) 
6 10.8 | 455-2415-ND — 1.09 911 36.44) — —| ZER-06V-S 3 3.0 6.0 455-1670-ND 1.27 10.62 42.48 | S3B-ZR(LF)(SN) 
7 72.3 | 455-2416-ND — 124 10.30 41.21) — —T|ZER-07V-S 4 45 75 455-1671-ND 1.58 13.15 52.61 S4B-ZR(LF)(SN) 
8 13.8 | 455-2417-ND — 1.26 1048 41.93] — —| ZER-08V-S 5 6.0 9.0 455-1672-ND 1.89 15.75 62.98 | S5B-ZR(LF)(SN) 

1 9 15.3 | 455-2418-ND — 129 1072 42.89] — —| ZER-09V-S 6 7.5 10.5 455-1673-ND 2.28 19.02 76.06 | S6B-ZR(LF)(SN) 
10 16.8 | 455-2419-ND — 131 1091 4362) — —| ZER-10V-S 3 7 9.0 12.0 455-1674-ND 2.76 22.97 91.88 | S7B-ZR(LF)(SN) 
int 18.4 | 455-2420-ND — 133 11.09 44.35) — —| ZER-11V-S 8 10.5 13.5 455-1675-ND 2.99 24.95 99.78 | S8B-ZR(LF)(SN) 
12 19.8 | 455-2421-ND — 152 1268 50.70) — —| ZER-12V-S 9 12.0 15.0 455-1676-ND 3.36 27.97 111.87 | S9B-ZR(LF)(SN) 
13 21.3 | 455-2422-ND — 159 13.24 62.96) — —| ZER-13V-S 10 13.5 16.5 455-1677-ND 3.70 30.81 123.24 | S10B-ZR(LF)(SN) 
14 22.8 | 455-2423-ND — 165 13.72 5488} — —| ZER-14V-S 11 15.0 18.0 455-1678-ND 4.05 33.77 135.09 | S11B-ZR(LF)(SN) 
15 24.3 | 455-2424-ND — 1.75 14.55 58.20) — —| ZER-15V-S 12 16.5 19.5 455-1679-ND 4.37 36.43 145.71 $12B-ZR(LF)(SN) 
16 25.8 | 455-2425-ND — 184 15.37 61.47) — —| ZER-16V-S 13 18.0 21.0 455-1680-ND 4.70 39.15 156.58 | S13B-ZR(LF)(SN) 

Receptacle Contacts 
28 ~ 24 AWG 455-2410-1-ND$ 30 28 23 —| 500 | 91.35 | MINI-SZE-O002T-PO.3 Cir- | Dim. — mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt] JST 
Crimp Tools Fig.| cuits} AB | PartNo. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 
Nan Res ZE Hoe Too! SERS A RE 
7 : -_ Top Entry SMT (Shrouded) 
; Cir- Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt JST 2] 1.5 6.0 | 455-1681-1-ND 436 36.31 145.22 | 1,000} 241.07} B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
Fig.jcuits}|_A___B__| PartNo. Ai a i a Pricing | Part No. 3 | 3.0 7.5 | 455-1682-1-ND 4.88 40.63 162.50 | 1,000) 269.75] B3B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
4 | 45 9.0 | 455-1683-1-ND 5.28 44.02 176.09 |1,000) 292.31] B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
Vertical SMT 5 | 6.0 10.5 | 455-1684-1-ND 5.85 48.72 194.86 |1,000| 323.47} B5B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
2 | 1.5 7.5 | 455-2380-1-ND AZ 43 .36] 800 | 229.33 |BM02B-ZESS-TBT (LF) (SN) 6 | 7.5 12.0 | 455-1685-1-ND 6.43 53.59 214.36 |1,000| 355.84] B6B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
3 | 3.0 9.0 | 455-2381-1-ND 53 9 41} 800 | 259.98 | BM03B-ZESS-TBT (LF) (SN) 4 7 | 9.0 13.5 | 455-1686-1-ND 6.85 57.05 228.20 | 1,000| 378.81] B7B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
4 | 45 10.5 | 455-2382-1-ND 59 55 46} 800 | 290.64 | BM04B-ZESS-TBT (LF) (SN) 8 | 10.5 15.0 | 455-1687-1-ND 7.21 60.07 240.29 | 1,000} 398.88) B8B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
5 | 6.0 12.0 | 455-2383-1-ND 68 63 53} 800 | 320.19 | BM05B-ZESS-TBT (LF) (SN) 9 | 12.0 16.5 | 455-1688-1-ND 7.62 63.47 253.87 | 1,000} 421.42} B9B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
6 | 7.5 13.5 | 455-2384-1-ND AT Wal 59} 800 | 377.10 |BMO6B-ZESS-TBT (LF) (SN) 10 | 13.5 18.0 | 455-1689-1-ND 8.37 69.77 279.07 | 1,000} 463.26} B10B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
7 | 9.0 15.0 | 455-2385-1-ND 83 AT -64] 800 | 409.20 )BM07B-ZESS-TBT (LF) (SN) 11 | 15.0 19.5 | 455-1690-1-ND 8.94 74.52 298.08 | 1,000| 494.81] B11B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
8 | 10.5 16.5 | 455-2386-1-ND 89 83 69} 800 | 440.24 | BMO8B-ZESS-TBT (LF) (SN) 72 | 16.5 21.0 | 455-1691-1-ND 9.31 77.55 310.18 | 1,000] 514.90) B12B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
2) 9 | 12.0 18.0 | 455-2387-1-ND 95 88 74} 800 | 467.95 | BMO9B-ZESS-TBT (LF) (SN) 13 | 18.0 22.5 | 455-1692-1-ND 9.78 81.48 325.91 | 1,000} 541.01} B13B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
1 [450 210 |4s523504/ND_— 1.08 r00__'3| 800 | 809.60 [awnie-2e96-TBr (LF (SM Side Entry SMT (Shrouded) 
12-1465 025 1 455-0300-4-ND 745 {07 391-800 1 566-79 BMT2B-ZESS-TBT (LF) (SN) 2/15 6.0 pongibeca NG 417 34.76 =139.04 | 1,000} 230.81 S2B-2R-SM4A-TF(LF)(SN) 
3 | 3.0 7.5 | 455-1694-1-ND 487 40.57 162.26 | 1,000} 269.35} S3B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
13 | 18.0 24.0 | 455-2391-1-ND 1.21 1.12 94} 800 | 597.18 |BM13B-ZESS-TBT (LF) (SN) 4 145 90 | 455-1695-1-ND 5.27 43.90 175.58 | 1.000| 291.46] S4B-ZR-SM4A-TF(LE)(SN) 
14 | 19.5 25.5 | 455-2392-1-ND 1.28 1.18 99} 800 | 627.84 |BM14B-ZESS-TBT (LF) (SN) ‘ i * ae i i i : ‘ IR. - 
5 | 6.0 9.0 | 455-1696-1-ND 5.68 47.29 189.17 | 1,000} 314.02} S5B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
15 | 21.0 27.0 | 455-2393-1-ND 1.37 1.27 1.06} 800 | 675.92 |BM15B-ZESS-TBT (LF) (SN) 4 IR. 2 
46 | 225 285 |455-2304-1-ND 144 433 411] 800 07.79 | BM46B-ZESS-TBT (LF) (SN 6 | 7.5 10.0 | 455-1610-1-ND 6.02 50.13 200.53 | 1,000 | 332.88} S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
-5__28.5 | 455-2394-1- 4 : . 707.7: -ZESS-TBT (LF) (SN) 5 | 7 | 90 135 | 455-1607-1-ND 658 54.83 219.30] 1,000] 364.04] S7B-2R-SMAA-TF(LF)(SN) 
Right Angle SMT 8 | 10.5 15.0 | 455-1698-1-ND 7.54 62.85 251.40 | 1,000] 417.32] S8B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
2 | 1.5 7.5 | 455-2395-1-ND 42 39 33] 1,000) 213.03 |SM02B-ZESS-TB (LF) (SN) 9 |12.0 16.5 | 455-1699-1-ND 7.97 66.43 265.72 | 1,000) 441.10] S9B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
3 | 3.0 9.0 | 455-2396-1-ND AT A4 37] 1,000) 239.09 | SM03B-ZESS-TB (LF) (SN) 10 |13.5 18.0 | 455-1700-1-ND 8.25 68.72 274.87 | 1,000) 456.28] S10B-2R-SM4A-TF(LF)(SN) 
4 | 4.5 10.5 | 455-2397-1-ND 53 50 41] 1,000) 272.07 |SMO04B-ZESS-TB (LF) (SN) 41 [15.0 19.5 | 455-1701-1-ND 8.64 71.99 _ 287.95 | 1,000| 478.00| S11B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
5 | 6.0 12.0 | 455-2398-1-ND 57 53 44] 1,000) 290.09 | SM05B-ZESS-TB (LF) (SN) 12 [16.5 21.0 | 455-1702-1-ND 8.76 72.98 291.91 |1,000| 484.57| S12B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
: ies -_ ‘meget 8 - a 4,000 teat ee 13 | 18.0 225 | 455-1703-1-ND 8.84 73.71 294.83 | 1,000| 489.42 $13B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
8 | 10.5 16.5 | 455-2401-1-ND 77.72 60) 1,000] 395.81 | SMO8B-ZESS-TB (LF) (SN) Te er aI 
a an € - 28 ~ 26 AWG 455-1130-1-ND _ 1.42 5.68 |13,000| 7.56/M| SZH-002T-P0.5 
3 | 9 | 12.0 18.0 | 455-2402-1-ND 82 17 .64| 1,000} 421.11 | SMO9B-ZESS-TB (LF) (SN) 
i oie . - 32 ~ 28 AWG 455-1281-1-ND — 1.42 5.68 |16,000| 7.56/M| SZH-003T-P0.5 
10 | 13.5 19.5 | 455-2403-1-ND 87 81 .68| 1,000] 446.81 |SM10B-ZESS-TB (LF) (SN) 
aed aaa 28 ~ 26 AWG 455-2275-1-ND$ = — = —J| 500 | 88.67) MINI-SZH-002T-PO.5 
11 | 15.0 21.0 | 455-2404-1-ND 94 87 .73|1,000| 478.61 |SM11B-ZESS-TB (LF) (SN) 30 ~ 28 AWG 455-2276-1-ND. 500 88.02| MINI-SZH-003T-P0.5 
12 | 16.5 22.5 | 455-2405-1-ND 99 o ./6| 1,000] 503.51 |SM12B-ZESS-TB (LF) (SN) = + a = 2 : 
13 | 18.0 24.0 | 455-2406-1-ND 1.04 96 .80} 1,000} 529.56 |SM13B-ZESS-TB (LF) (SN) Crimp Tools 
14 | 19.5 25.5 | 455-2407-1-ND 1.09 1.01 84] 1,000} 555.22 |SM14B-ZESS-TB (LF) (SN) 28 ~ 26 AWG 455-1131-ND 440.15/1 = —| WC-491 
15 | 21.0 27.0 | 455-2408-1-ND 1.14 1.05 .88 | 1,000} 580.87 |SM15B-ZESS-TB (LF) (SN) 32 ~ 28 AWG 455-1259-ND 440.15/1 _ —| WC-490 
16 | 22.5 28.5 | 455-2409-1-ND 1.19 1.10 .92| 1,000} 606.96 |SM16B-ZESS-TB (LF) (SN) Mini ZH Reel 455-2274-ND 1584.54/1 = —| WC-ZH2632 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 Cut Tape 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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+ Dimensions - mm} Digi-Key Pricing JST 
ZR Series Fig. |Circuits| A B | PartNo. 10 100 500 | Part No. 
1.5mm Con nectors 6 10.0 14.0 | 455-1490-ND 1.11 9.26 37.03 | PAP-06V-S 
7 12.0 16.0 | 455-1491-ND 1.11 9.27 37.08 | PAP-07V-S 
Mates with ZH Series Headers 8 14.0 18.0 | 455-1492-ND 1.13 9.42 37.66 | PAP-08V-S 
9 16.0 20.0 | 455-1493-ND 1.14 9.49 37.94 | PAP-09V-S 
Features: 10 18.0 22.0 | 455-1494-ND 1.17 9.77 39.06 | PAP-10V-S 
¢ Twin U-slot insulation displacement section * 3-point grip construction 1 11 20.0 24.0 | 455-1495-ND 4.20 40.00 39.98 | PAP-11V-S 
* Distortion resistant construction * Compatible with the ZH crimp style 12 22.0 26.0 | 455-1496-ND 1.23 40.22 40.88 | PAP-12V-S 
connector 13 24.0 28.0 | 455-1497-ND 1.26 10.51 42.04 | PAP-13V-S 
Specifications: 14 26.0 30.0 | 455-1498-ND 1.31 10.91 43.64 | PAP-14V-S 
* Current Rating: 0.7A AC, DC (AWG #28) * Voltage Rating: 50V AC, y |) eo ee ete i ee aeer | eaecreye 
DC ¢ Temp. Range: -25°C ~ 85°C «Insulation Resistance: 500MQ. - - = - - 
minimum * Withstanding Voltage: 500V AC/minute » Applicable PC Board Headers 
Thickness: 0.6 ~ 1.2mm (.024” ~ .047”) Top Entry without Boss (Shrouded) 
2 2.0 6.0 | 455-1817-ND 1.60 13.32 53.29 | BO2B-PASK(LF)(SN) 
Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 3 4.0 8.0 | 455-1818-ND 1.99 16.55 66.18 | BO3B-PASK(LF)(SN) 
Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 4 6.0 10.0 | 455-1819-ND 2.37 19.78 79.11 | BO4B-PASK(LF)(SN) 
30 AWG 5 8.0 12.0 | 455-1820-ND 2.92 24.35 97.40 | BOSB-PASK(LF)(SN) 
2 15 45 455-2278-ND 3.01 25.10 100.39 02ZR-3H-P 6 10.0 14.0 | 455-1821-ND 3.30 27.46 109.84 | BO6B-PASK(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 455-2279-ND 3.28 27.32 109.28 03ZR-3H-P 7 12.0 16.0 | 455-1822-ND 3.72 31.04 124.16 | BO7B-PASK(LF)(SN) 
4 45 75 455-2280-ND 3.61 30.10 120.39 04ZR-3H-P 8 14.0 18.0 | 455-1823-ND 4.10 34.21 136.83 | BO8B-PASK(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-2281-ND 3.92 32.69 130.77 05ZR-3H-P 2 9 16.0 20.0 | 455-1824-ND 4.47 37.26 149.03 | BO9B-PASK(LF)(SN) 
6 75 10.5 455-2282-ND 4.27 35.56 142.24 06ZR-3H-P 10 18.0 22.0 | 455-1825-ND 5.53 46.06 184.23 | B10B-PASK(LF)(SN) 
ie 9.0 12.0 455-2283-ND 4.65 38.71 154.84 07ZR-3H-P 1 20.0 24.0 | 455-1826-ND 5.89 49.11 196.43 | B11B-PASK(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 455-2284-ND 5.17 43.06 172.25 08ZR-3H-P 12 22.0 26.0 | 455-1827-ND 6.25 52.10 208.40 | B12B-PASK(LF)(SN) 
9 12.0 15.0 455-2285-ND 5.23 43.62 174.48 09ZR-3H-P 13 24.0 28.0 | 455-1828-ND 6.62 55.16 220.62 | B13B-PASK(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 455-2286-ND 5.88 48.99 195.96 10ZR-3H-P 14 26.0 30.0 | 455-1829-ND 6.99 58.27 233.06 | B14B-PASK(LF)(SN) 
12 16.5 19.5 455-2287-ND 6.57 54.74 218.94 12ZR-3H-P 15 28.0 32.0 | 455-1830-ND 7.36 61.32 245.26 | B15B-PASK(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 455-2288-ND 7.19 59.92 239.67 13ZR-3H-P 16 30.0 34.0 | 455-1831-ND 7.87 65.59 262.37 | B16B-PASK(LF)(SN) 
28 AWG Top Entry with Boss (Shrouded) 
2 1.5 45 455-2289-ND 3.03 25.29 101.14 02ZR-8M-P 2 2.0 6.0 | 455-1832-ND 1.60 13.32 53.29 | BO2B-PASK-1(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 455-2290-ND 3.30 27.51 110.02 03ZR-8M-P 3 4.0 8.0 | 455-1833-ND 1.99 16.55 66.18 | BO3B-PASK-1(LF)(SN) 
4 45 75 455-2291-ND 3.63 30.28 121.13 04Z2R-8M-P 4 6.0 10.0 | 455-1834-ND 2.37 19.78 79.11 | BO4B-PASK-1(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-2292-ND 3.96 32.97 131.88 05ZR-8M-P 5 8.0 12.0 | 455-1835-ND 2.92 24.35 97.40 | BOSB-PASK-1(LF)(SN) 
6 75 10.5 455-2293-ND 4.30 35.84 143.36 06ZR-8M-P 6 10.0 14.0 | 455-1836-ND 3.30 27.46 109.84 | BO6B-PASK-1(LF)(SN) 
7 9.0 12.0 455-2294-ND 4.68 38.99 155.96 07ZR-8M-P 7 12.0 16.0 | 455-1837-ND 3.72 31.04 124.16 | BO7B-PASK-1(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 455-2295-ND 5.21 43.43 173.73 08ZR-8M-P 8 14.0 18.0 | 455-1838-ND 4.10 34.21 136.83 | BO8B-PASK- “fULE(SN) 
9 12.0 15.0 455-2296-ND 5.27 43.90 175.58 09ZR-8M-P 2 9 16.0 20.0 | 455-1839-ND 4.47 37.26 149.03 | BO9B-PASK-1(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 455-2297-ND 5.93 49.45 197.81 10ZR-8M-P 10 18.0 22.0 | 455-1840-ND 5.53 46.06 184.23 | B10B-PASK-1(LF)(SN) 
1 15.0 18.0 455-2298-ND 6.49 54.08 216.33 112R-8M-P a 20.0 24.0 | 455-1841-ND 5.89 49.11 196.43 | _B11B-PASK-1(LF)(SN) 
12 16.5 19.5 455-2299-ND 6.62 55.20 220.78 12ZR-8M-P 12 22.0 26.0 | 455-1842-ND 6.25 52.10 208.40 | B12B-PASK-1(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 455-2300-ND 7.25 60.38 241.52 13ZR-8M-P 13 24.0 28.0 | 455-1843-ND 6.62 55.16 220.62 | B13B-PASK-1(LF)(SN) 
Crimp Tools 14 26.0 30.0 | 455-1844-ND 6.99 58.27 233.06 | B14B-PASK- “fULE(SN) 
Head Adapter 455-1375-ND 737.27/1 IDHZR(F)20 15 28.0 32.0 | 455-1845-ND 7.36 61.32 245.26 | B15B-PASK-1(LF)(SN) 
Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 151.40/1 IDB-12 16 30.0 34.0 | 455-1846-ND 7.87 65.59 262.37 | B16B-PASK-1(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 
2 2.0 6.0 | 455-1847-ND 2.12 17.66 70.63 | S02B-PASK-2(LF)(SN) 
1 3 4.0 8.0 | 455-1848-ND 3.13 26.05 104.20 | S03B-PASK-2(LF)(SN) 
PA and PAL Series 2.0mm Connectors 4 6.0 10.0 | 455-1849-ND 3.46 28.81 115.23 | SO4B-PASK-2(LF)(SN) 
PA Series: WwW é 5 8.0 12.0 | 455-1850-ND 3.87 32.27 129.09 | SO5B-PASK-2(LF)(SN) 
Features: 6 10.0 14.0 | 455-1851-ND 4.03 33.56 134.23 | SO6B-PASK-2(LF)(SN) 
¢ Standard type * Highly Reliable Contact: The contact supplies stable performance even under conditions 7 12.0 16.0 | 455-1852-ND 470 39.20 156.78 | S07B-PASK-2(LF)(SN) 
of vibration, distortion, low voltage or low current ¢ Insertion Guide Mechanism: The Header has housing 8 14.0 18.0 | 455-1853-ND 5.11 42.60 170.38 | SO8B-PASK-2(LF)(SN) 
insertion guides for easy and secure insertion * Flanged press pin 3 9 16.0 20.0 | 455-1854-ND 5.53 46.09 184.34 | SO9B-PASK-2(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG 22) «Voltage Rating: 250V AC/DC »¢ Temperature 10 18.0 22.0 | 455-1855-ND 5.97 49.72 198.86 | S10B-PASK-2(LF)(SN) 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 1 20.0 24.0 | 455-1856-ND 6.38 53.21 212.82 |_S11B-PASK-2(LF)(SN) 
. 12 22.0 26.0 | 455-1857-ND 6.74 56.15 224.60 | S12B-PASK-2(LF)(SN) 
PAL Series: 13 | 24.0 28.0 | 455-1858-ND 7.08 59.04 236.16 | $13B-PASK-2(LF)(SN) 
Features: 14 26.0 30.0 | 455-1859-ND 7.46 62.19 248.77 | S14B-PASK-2(LF)(SN) 
* The industry’s first wire to wire 2.0mm (.078”) pitch retainer mountable type. 15 28.0 32.0 | 455-1860-ND 7.81 65.07 260.26 | S15B-PASK-2(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) * Voltage Rating: 100V AC/DC « Temperature 16 30.0 34.0 | 455-1861-ND 8.07 67.21 268.84 | S16B-PASK-2(LF)(SN) 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG * Applicable Panel Thickness: 0.5 ~ 2.0mm 
(,020" ~ .079") Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricingt| JST 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. 
Contacts for PA Series 
26 ~ 22 AWG, Tin-Plated 455-1325-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-001T-P0.5 
28 ~ 24 AWG, Tin-Plated 455-1313-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tools for PA Series 
oe 26 ~ 22 AWG Contact 455-1238-ND 440.15/1 —  |WC-610 
| 28 ~ 24 AWG Contact 455-1237-ND 873.26/1 —_|YRS-620 
a 
(Shown Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
without Fig. | Circuits; A BC ODE | PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
boss) PAL SERIES 
Housing 
Without Panel Locks 
2 20 94 — — —| 455-1548-ND 64 5.36 21.45 | PALR-O2VF 
3 40 114 — — —| 455-1549-ND 69 5.73 22.90 | PALR-O3VF 
4 60 134 — — —| 455-1550-ND 82 6.81 27.24 | PALR-O4VF 
4 5 80 154 — — — | 455-1551-ND 85 7.08 28.32 | PALR-O5VF 
6 10.0 174 — — — | 455-1552-ND 89 7.41 29.63 | PALR-O6VF 
7 12.0 194 — — — | 455-1553-ND 1.16 9.70 38.81 | PALR-O7VF 
8 140 214 — — — | 455-1554-ND 1.42 11.82 47.26 | PALR-O8VF 
With Panel Locks 
2 20 94 98 134 4.6) 455-1555-ND 67 5.60 22.41 | PALR-02V 
3 40 114 11.8 15.4 4.6) 455-1556-ND 70 5.84 23.37 | PALR-03V 
5 4 6.0 134 13.8 17.4 4.6) 455-1557-ND 84 7.01 28.05 | PALR-04V 
6 10.0 17.4 19.8 21.4 5.1 | 455-1558-ND 92 7.63 30.50 | PALR-O6V 
7 12.0 19.4 21.8 23.4 5.1 | 455-1559-ND 1.20 9.97 39.86 | PALR-07V 
8 14.0 21.4 23.8 25.4 5.1 | 455-1560-ND 1.45 12.12 48.46 | PALR-08V 
Digi-Key Cut Tape Pricing T & R Pricingt | JST 
Dimensions - mm | Digi-Key Pricing JST Description Part No. 10 100 500 10,000 Part No. 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. Contacts - Tin Plated for PAL Series 
PA SERIES 22 ~ 26 AWG 455-1546-1-ND 25 2.05 8.20 10.91/M | SPAL-001T-P0.5 
Housing 24 ~ 26 AWG 455-1547-1-ND 25 2.05 8.20 10.91/M | SPAL-002T-P0.5 
2 2.0 6.0 | 455-1486-ND 82 6.85 27.41 | PAP-02V-S Crimp Tool for PAL Series 
{ 3 4.0 8.0 | 455-1487-ND 86 7.14 28.57 | PAP-03V-S 
4 6.0 10.0 | 455-1488-ND 88 7.37 29.47 | PAP-04V-S 22 ~ 28 AWG, Contact | 455-1906-ND 453.65/1 — _ | YC-610R 
5 8.0 12.0 | 455-1489-ND 1.09 9.14 36.45 | PAP-05V-S + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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PAD Series 


m | S$ 2.0mm Connectors 


Features: ¢ Dual row construction allows high density mounting * Housing has a locking device to securely 
hold the header, preventing accidental disconnection due to external forces resulting from the routing of 
wires during assembly or due to vibration * Contact has long dimples near the center that ensure continuity 
of low voltage and low current circuits at all times, even under conditions of vibration and abusive prying 
¢ Header has housing insertion guides for easy and secure insertion 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG #22) »* Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 


without boss) 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
10 8.0 12.0 455-2140-ND 2.18 18.13 72.53 | PADP-10V-1-S 
12 10.0 14.0 455-2141-ND 2.21 18.44 73.77 | PADP-12V-1-S 
14 12.0 16.0 455-2142-ND 2.27 18.92 75.68 | PADP-14V-1-S 
1 16 14.0 18.0 455-2143-ND 2.38 19.81 79.22 | PADP-16V-1-S 
20 18.0 22.0 455-2144-ND 2.43 20.24 80.94 | PADP-20V-1-S 
22 20.0 24.0 455-2145-ND 2.46 20.51 82.04 | PADP-22V-1-S 
24 22.0 26.0 455-2146-ND 2.49 20.78 83.13 | PADP-24V-1-S 
Headers 
Top Entry With Boss (Shrouded) 
10 8.0 12.0 455-2001-ND 4.08 33.97 135.89) B10B-PADSS-1(LF)(SN) 
12 10.0 14.0 455-2004-ND 4.40 36.64 146.54) B12B-PADSS-1(LF)(SN) 
14 12.0 16.0 455-2007-ND 5.19 43.25 173.00) B14B-PADSS-1(LF)(SN) 
2 16 14.0 18.0 455-2010-ND 7.29 60.78 243.13} B16B-PADSS-1(LF)(SN) 
20 18.0 22.0 455-2013-ND 7.89 65.78 263.11 | B20B-PADSS-1(LF)(SN) 
22 20.0 24.0 455-2016-ND 8.84 73.63 294.50} B22B-PADSS-1(LF)(SN) 
24 22.0 26.0 455-2018-ND 9.78 81.51 326.05} B24B-PADSS-1(LF)(SN) 
Top Entry Without Boss (Shrouded) 
10 8.0 12.0 455-2000-ND 4.08 33.97 135.89) B10B-PADSS(LF)(SN) 
12 10.0 14.0 455-2003-ND 4.40 36.64 146.54) B12B-PADSS(LF)(SN) 
14 12.0 16.0 455-2006-ND 5.19 43.25 173.00) B14B-PADSS(LF)(SN) 
2 16 14.0 18.0 455-2009-ND 7.29 60.78 243.13} B16B-PADSS(LF)(SN) 
20 18.0 22.0 455-2012-ND 7.83 65.28 261.12| B20B-PADSS(LF)(SN) 
22 20.0 24.0 455-2015-ND 8.84 73.63 294.50} B22B-PADSS(LF)(SN) 
24 22.0 26.0 455-2017-ND 9.78 81.51 326.05} B24B-PADSS(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 
10 8.0 12.0 455-2032-ND 4.69 39.07 156.28) S10B-PADSS-1(LF)(SN) 
3 16 14.0 18.0 455-2037-ND 6.11 50.91 203.64| S16B-PADSS-1(LF)(SN) 
20 18.0 22.0 455-2038-ND 7.64 63.67 254.68| S20B-PADSS-1(LF)(SN) 
Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing* | JST 
Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
Contacts 
26 ~ 22 AWG, Tin Plated 455-2147-1-ND 26 2.13 8.53 12.80/M | SPH-001T-PO.5L 
28 ~ 24 AWG, Tin Plated 455-2148-1-ND 26 2.13 8.53 12.80/M | SPH-002T-PO.5L 
Crimp Tools 
26 ~ 22 AWG 455-2048-ND 906.20/1 —_ |YRS-245 
28 ~ 24 AWG 455-2047-ND 1376.46/1 —__|YRS-241 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
PND Series 
: RoHS 
2.0mm Connectors w ¢ (OBS) 


Features: * Excellent workability * Low insertion force * Rounded edges provide easy insertion, releasing 
and extraction * Secure locking device prevents accidental disconnection * Mating key prevents incorrect 


No. of | DimensionA | Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
34 36.0 455-2318-ND 2.60 21.64 86.54 PNDP-34V-Z 
1 36 38.0 455-2319-ND 2.66 22.18 88.71 PNDP-36V-Z 
38 40.0 455-2320-ND 2.72 22.66 90.65 PNDP-38V-Z 
40 42.0 455-2321-ND 2.92 24.36 97.42 PNDP-40V-Z 
Shrouded Headers 
8 10.0 455-2322-ND 2.81 23.46 93.82 BO8B-PNDZS-1 
10 12.0 455-2323-ND 3.14 26.20 104.80 B10B-PNDZS-1 
12 14.0 455-2324-ND 3.73 31.05 124.18 B12B-PNDZS-1 
14 16.0 455-2325-ND 4.20 35.03 140.11 B14B-PNDZS-1 
16 18.0 455-2326-ND 4.59 38.26 153.02 B16B-PNDZS-1 
18 20.0 455-2327-ND 5.13 42.77 171.07 B18B-PNDZS-1 
20 22.0 455-2328-ND 5.63 46.91 187.64 B20B-PNDZS-1 
22 24.0 455-2329-ND 6.66 55.51 222.03 B22B-PNDZS-1 
2 24 26.0 455-2330-ND 7.16 59.63 238.51 B24B-PNDZS-1 
26 28.0 455-2331-ND 7.28 60.69 242.77 B26B-PNDZS-1 
28 30.0 455-2332-ND 7.58 63.14 252.56 B28B-PNDZS-1 
30 32.0 455-2333-ND 8.23 68.56 274.22 B30B-PNDZS-1 
32 34.0 455-2334-ND 9.13 76.06 304.22 B32B-PNDZS-1 
34 36.0 455-2335-ND 9.98 83.20 332.78 B34B-PNDZS-1 
36 38.0 455-2336-ND 9.98 83.16 332.62 B36B-PNDZS-1 
38 40.0 455-2337-ND 10.80 90.04 360.15 B38B-PNDZS-1 
40 42.0 455-2338-ND 12.07 100.60 402.38 B40B-PNDZS-1 
Retainers (Not UL and CSA approved) 
20 _ 455-2339-ND 1.45 12.06 48.23 PNDS-20V-Z 
24 _ 455-2340-ND 1.48 12.30 49.21 PNDS-24V-Z 
~ 34 _ 455-2341-ND 1.61 13.39 53.55 PNDS-34V-Z 
40 = 455-2342-ND 2.13 17.75 71.00 PNDS-40V-Z 
Digi-Key Pricing Tape & Reelt | JST 
Description Part No. 10 100 500 | Pricing 8,000 | Part No. 
Contacts 
Crimp Terminal, 26 ~ 22AWG 455-2303-1-ND 27 2.25 8.99 13.49/M | SPND-001T-C0.5 
Crimp Terminal, 28 ~ 24AWG 455-2304-1-ND_ 272.25 8.99 13.49/M_| SPND-002T-C0.5 
Tools 
Crimp Tool for PND Series, 26 ~ 22AWG | 455-2345-ND 502.28/1 — | wc-1091 
Crimp Tool for PND Series, 28 ~ 24AWG | 455-2346-ND 502.28/1 — | wC-1090 
Hand Crimp Tool for SPND-001T 455-2343-ND 1094.88/1 — | YRS-1091 
Hand Crimp Tool for SPND-002T 455-2344-ND 1031.94/1 —_| YRS-1090 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
JWPF Series 
2.0mm Waterproof 
Wire-to-Wire Connectors WE 


Features: * Developed specifically for extreme moisture or submersion applications * Seal ring is applied 
for complete sealing at mating side that is contained in the tab housing which protects from dust, moisture, 
etc. * Solid rubber seal is used for wire side sealing that makes the size compact. » The inter-housing lock 
secures the plug to the receptacles and prevents accidental disconnection. 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC » Temperature Range: -40°C ~ 
85°C ¢ Applicable Wire: 26 ~ 22 AWG 

Material and Finish: * Tab Contact: Brass, tin-plated »* Receptacle Contact: Copper alloy, tin-plated 
* Housing Color: Natural (white) 


insertion * Headers with polarizing bosses prevent incorrect assembling to PC board Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Pricing JST 
Specifications: * Current Rating: 3A * Voltage Rating: 250V * Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Contact Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 | Part No. 
Resistance: Initial value / 10mQ maximum ¢ Applicable wire: 22AWG ~ 22AWG Tab Housing 
2 7.0 8.1 455-1166-ND 12.18 101.47 405.89 | 02T-JWPF-VSLE-S 
iA 3 9.0 8.1 455-1188-ND 13.52 112.65 450.59 | 03T-JWPF-VSLE-S 
4 11.0 8.1 455-1170-ND 14.05 117.06 468.24 | 04T-JWPF-VSLE-S 
8 W.0 12.4 455-1193-ND 18.14 151.17 604.67 | 08T-JWPF-VSLE-D 
2A | 5 =- _ 455-1190-NDt 27.02 225.13 900.53 | 05T-JWPF-HHLE-D 
Receptacle Housing 
2 67 5.5 455-1205-ND 5.84 48.66 194.62 | 02R-JWPF-VSLE-S 
1B 3 87 5.5 455-1198-ND 6.74 56.17 224.66 | 03R-JWPF-VSLE-S 
4 10.7 5.5 455-1203-ND 6.83 56.92 227.68 | 04R-JWPF-VSLE-S 
8 10.7 9.5 455-1150-ND. 9.17 76.43 305.70 | 08R-JWPF-VSLE-D 
2B | 5 _ _ 455-1192-NDt 14.92 124.36 497.43 | 05R-JWPF-HHLE-D 
No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing JST Headers 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 10 100 500 Part No 2 7.0 8.1 455-1991-ND 15.61 130.04 520.17 | BO2B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
Housings 3 | 3 9.0 8.4 455-1992-ND 16.15 134.59 538.37 | BO3B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
3 10.0 755-2305-ND 156 12.97 51.87 PNDP-OBV-Z 4 11.0 8.4 455-1993-ND 19.13 159.41 637.65 | BO4B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
10 12.0 455-2306-ND 1.58 13.21 52.83 PNDP-10V-Z t Housing Color: Gray 
12 14.0 455-2307-ND 1.61 13.45 53.80 PNDP-12V-Z 
14 16.0 455-2308-ND 1.68 14.01 56.04 PNDP-14V-Z Digi-Key Pricing T&R* Pricing | JST 
16 18.0 455-2309-ND 1.78 14.81 59.22 PNDP-16V-Z Description Part No. 10 100 500 8,200 Part No. 
18 20.0 455-2310-ND 175 14.57 58.29 | PNDP-18V-Z Contacts 
1 20 29.0 455-2311-ND 1.87 15.55 62.18 PNDP-20V-Z 26 ~ 22 AWG, Tab Contact 455-1320-1-ND 48 3.98 15.90 23.85/M SWPT-001T-025 
29 24.0 455-2312-ND 1.81 45.11 60.45 PNDP-22V-Z 26 ~ 22 AWG, Receptacle Contact 455-1321-1-ND 58 =4.86 19.44 29.16/M SWPR-001T-P025 
24 26.0 455-2313-ND 1.95 16.22 64.89 PNDP-24V-Z Tools 
26 28.0 455-2314-ND 2.07 17.21 68.84 PNDP-26V-Z Production Crimp Tool 455-1370-ND 1064.96/1 — | YRS-980 
| BV - Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contacts | 455-1371-ND 440.15/1 _ WC-JWPF 
3 | 320 | ase-ost6ND 223 860439 | PNP-OV"2 Extraction Tol 465:2277-ND 182.02n —_|eswer 
32 34.0 455-2317-ND 2.54 24.15 84.59 PNDP-32V-Z * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1 Di i Cut Ti T&R* 
PH Series Cir- ane Digi-Key pi Pricing | JST 
2.0mm Connectors AW @ Fig.| cuits} A B Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 


10 | 18.0 23.95) 455-1742-1-ND 10.46 87.13 348.52 | 578.54 | B10B-PH-SM4-TB! 


Fostures: ‘ : : ; 11 | 20.0 25.95] 455-1743-1-ND 11.12 92.68 = 370.73] 615.41 | B11B-PH-SM4-TB 
* Contact has long dimples near the center to ensure a good connection at all times * Square post is copper- 42 | 220 2795] 455-1744-1-ND 11.62 96.83 387.33 642.97 | B12B-PH-SM4-TB 


(LF) 
(LF) 
undercoated and tin/lead-plated for superior solderability and for whisker prevention ¢ This connector is 4) 13 |240 2995) 455-1745-1-ND 11.99 99.95 399.78 663.63 | Bt ISTE 
(LF) 
(LF) 
(LF) 


also available in a surface mount configuration. Its housing is made of heat resistant resin so that it is not 
14 | 26.0 31.95] 455-1746-1-ND 12.37 103.06 412.23 | 684.30 | B14B-PH-SM4-TB 


adversely affected during reflow soldering. 

Specifications: 15 | 28.0 33.95] 455-1747-1-ND 12.74 106.17 424.67] 704.95 | B15B-PH-SM4-TB 
* Current Rating: 2A AC/DC » Voltage Rating: 100V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Applicable 16 | 30.0 35.95 | 455-1748-1-ND 13.11 109.28 437.12 | 725.62 | B16B-PH-SM4-TB 
Wire: 32 ~ 24 AWG * Color: Natural (White) Side Entry SMT (Shrouded) 


2.0 7.9 | 455-1749-1-ND 431 35.93 143.73 | 238.59 | S2B-PH-SM4-TB(LF) 
4.0 99 | 455-1750-1-ND 5.07 42.23 168.92 | 280.41 | S3B-PH-SM4-TB(LF) 


BGBIGGGGS 
ssisssss 


2 (SN) 
3 (SN) 
4 | 6.0 11.9 | 455-1751-1-ND 5.85 48.75 195.00) 323.70 Seon 
5 | 8.0 13.9 | 455-1752-1-ND 612 50.97 203.89) 338.46 | S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN 
6 | 10.0 15.9 | 455-1753-1-ND 7.31 «60.90 —-243.60| 404.38 | S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN 
7 

8 


12.0 17.9 | 455-1754-1-ND 7.40 61.64 246.56 | 409.29 | S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 


14.0 19.9 | 455-1755-1-ND 7.93 66.09 264.35 | 438.82 | S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 


5} 9 | 460 21.9 | 455-1756-1-ND 9.09 75.72 302.87] 502.76 | S9B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
10 | 18.0 23.9 | 455-1757-1-ND 10.48 ~—87.35 +=: 349.41) + 580.02 | S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
12 | 22.0 27.9 | 455-1758-1-ND 11.49 95.72 -—-382.88| 635.58 | $12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
13 | 24.0 29.9 | 455-1759-1-ND 12.00 100.02 400.07) 664.12 | $13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
14 | 26.0 31.9 | 455-1760-1-ND 12.30 102.47 409.86 680.37 | $14B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
15 | 28.0 33.9 | 455-1761-1-ND 12.59 104.91 419.63 696.59 | S15B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
Description Part No. fl 100 500 Qty. | Pricing | Part No. 
Contacts-Tin Plated 
aaa 5 
ie parc cae ey dati ia 30-24awG | 455-1127-1-ND — 222 8.88 | 8,000 |13.32/M | SPH-002T-Po.5S 
Fig.| cuits) A Be esrnee 10 100 500 | 1.000. | PartNo. 32~28AWG | 455-1318-1-ND - 2.13 8.53 | 10,000 |11.35/M | SPH-004T-P0.5S 
Receptacle Housing Crimp Tools 
2 | 20 58 | 455-1165-ND 463801519 — | PHR-2 Spe pode an = fd || = He 
3 | 40 7.8 | 455-1126-ND 473.89 15.56 — | PHR-3 : HEPES us = | eS = | Nise 
Z os ae ee oa He a = i * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
6 | 10.0 138 | 455-1162-ND 64 537 21.48 — | PHR-6 : 
7 | 12.0 15.8 | 455-1161-ND 82 6.85 27.41 — | PHR-7 PHD Series 2.0mm Connectors 
8 | 14.0 17.8 | 455-1189-ND 86 713 28.52 — | PHR-8 : ; : ; , 
1 9 116.0 19.8 | 455-1159-ND 87 7.23 28.90 — | PHR-9 Features: * This compact design meets the demand for high-density connection * The box 
to | 180 21.8 | 455-1151-ND 93 «778 31.11 — | PHR-10 contact supplies stable -contact pertormance: 
7 4 = if Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC »* Tem- 
= ~ = = — s = — oa = perature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 
13 | 24.0 27.8 | 455-1155-ND 192 16.02 64.09 — | PHR-13 
14 | 26.0 29.8 | 455-1154-ND 214 17.87 = 71.49 — | PHR-14 
15 | 28.0 31.8 | 455-1153-ND 2.22 1852 74.09 — | PHR-15 
16 | 30.0 33.8 | 455-1152-ND 297 24.73 98.91 — | PHR-16 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) 
2 | 20 59 | 455-1704-ND 90 749 29.94 — | B2B-PH-K-S(LF)(SN) 
3 | 40 79 | 455-1705-ND 1.26 10.52 42.08 — | B3B-PH-K-S(LF)(SN) 
4 | 60 99 | 455-1706-ND 157 13.12 52.46 — | B4B-PH-K-S(LF)(SN) 
5 | 80 11.9 | 455-1707-ND 2.04 16.97 67.87 — | B5B-PH-K-S(LF)(SN) 
6 | 10.0 13.9 | 455-1708-ND 233 19.41 77.65 — | B6B-PH-K-S(LF)(SN) 
7 |12.0 15.9 | 455-1709-ND 275 2289 91.57 — | B7B-PH-K-S(LF)(SN) aa omea max re i 
8 | 14.0 17.9 | 455-1710-ND 3.00 25.04 100.16 — | B8B-PH-K-S(LF)(SN) he Le ae Benet a Ani amet 
2) 9 | 16.0 19.9 | 455-1711-ND 3.40 28.30 113.20 — | B9B-PH-K-: SiLF)(SN) ig) scults elilio EWhbs 
11 | 20.0 23.9 | 455-1713-ND 4.00 33.34 133.36 — | B11B-PH-K-S(LF)(SN) 8 6.0 9.9 | 455-2965-ND 297 +~«18.96 75.82 | PHDR-08VS 
12 | 22.0 25.9 | 455-1714-ND 431 35.93 143.73 — | B12B-PH-K-S(LF)(SN) 10 8.0 11.9 | 455-1158-ND 236 19.70 78.78 | PHDR-10VS 
13 | 24.0 27.9 | 455-1715-ND 476 39.64 158.55 — | B13B-PH-K-S(LF)(SN) 12 | 10.0 13.9 | 455-1204-ND 2.41 20.07 ~—-80.26 | PHDR-12VS 
14 | 26.0 29.9 | 455-1716-ND 513 42.75 171.00 — | B14B-PH-K-S(LF)(SN) 14 | 12.0 15.9 | 455-1172-ND 244 20.32 81.26 | PHDR-14VS 
15 | 28.0 31.9 | 455-1717-ND 547 45.57 182.26 — | B15B-PH-K-S(LF)(SN) 16 | 14.0 17.9 | 455-1173-ND 261 21.73 86.93 | PHDR-16VS 
16 | 30.0 33.9 | 455-1718-ND 621 51.79 207.14 — | B16B-PH-K-S(LF)(SN) 18 | 1460 19.9 | 455-1905-ND 2642198 87.92 | PHDR-AavS 
Side Entry Thru-hole (Shrouded) 4 | 20 | 180 21.9 | 455-1174-ND 2.67 22.23 88.90 | PHDR-20VS 
2] 20 89 | 455-1719-ND 89°«7.41~—«29.63 — ] $2B-PH-K-S(LF)(SN) | ee ee eee fee geen dee we lleciae eave 
3 | 40 79 | 455-1720-ND 117 978 39.11 — | S3B-PH-K-S(LF)(SN) a ere RP eT aii. - 8037 <457 06: <EHDRSeVS 
4 | 60 9.29 | 455-1721-ND 1.44 12.01 48.02 — | S4B-PH-K-S(LF)(SN) : : i : : 
5 | 80 11.9 | 455-1722-ND 1.77 14.74 58.97 — | S5B-PH-K-S(LF)(SN) 28 26.0 29.9 455-1171-ND 4.75 39.58 158.30 | PHDR-28VS 
6 | 10.0 13.9 | 455-1723-ND 212 17.63 70.53 — | S6B-PH-K-S(LF)(SN) 30 28.0 31.9 455-1180-ND 4.81 40.07 160.28 | PHDR-30VS 
7 [120 15.9 | 455-1724-ND 236 1963 78.53 — | $7B-PH-K-S(LF)(SN) 7 on ee Seen es ae ieee Cae ae 
8 | 14.0 17.9 | 455-1725-ND 276 2297 91.88 — | S8B-PH-K-S(LF)(SN) : : : : : 
3| 9 [160 199 | 456-1726ND 3.07 25.55 10225) © — | SoB-PH-K-S(LF(SN) 
10 | 18.0 21.9 | 455-1727-ND 341 28.45 113.80 — | S10B-PH-K-S(LF)(SN) Top Entry (Shrouded) 
11 | 20.0 23.9 | 455-1728-ND 3.69 30.75 ~~: 122.99 — | $11B-PH-K-S(LF)(SN) 7 Ti a Se 308 2570 10281 | BSB-PHDSSLAIEM 
i a ae oan se on eae = Sree to | 8.0 © 11.9 | 455-1762-ND 3.33 27.76 111.04 | B10B-PHDSS(LF)(SN) 
a loe0 299 RESReaiNe ee ae ore — | s14p-PHK-S(LF)(SN) 12 | 10.0 13.9 | 455-1763-ND 3.89 32.43 129.73 | B12B-PHDSS(LF)(SN) 
1s |oR0 31.9 (eerste BOL age 4B 28 — | s1sB-pH-K-S(LF)(SN) 14 | 120 15.9 | 455-1764-ND 4.61 38.42 153.67 | B14B-PHDSS(LF)(SN) 
te |200 339 ReReeeaan Soin -.Sig) . ne BE | StBe-PH-R-SCLEISN) 16 | 14.0 17.9 | 455-1765-ND 4.98 41.48 165.90 | B16B-PHDSS(LF)(SN) 
- - - - - 18 | 16.0 19.9 | 455-1766-ND 5.23 43.61 174.42 | B18B-PHDSS(LF)(SN) 
Top Entry SMT (Shrouded) >| 20) 18.0 21.9 | 455-1767-ND 5.68 47.37 189.46 | B20B-PHDSS(LF)(SN) 
2 | 2.0 7.95 | 455-1734-1-ND 410 3416 136.63] 226.81 | B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 22 | 20.0 23.9 | 455-1768-ND 7.24 60.36 = 241.45 | B22B-PHDSS(LF)(SN) 
3 | 4.0 9.95 | 455-1735-1-ND 4.69 39.05 156.18] 259.26 | B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 24 | 22.0 25.9 | 455-1769-ND 7.86 65.49 261.96 | B24B-PHDSS(LF)(SN) 
4 | 60 11.95] 455-1736-1-ND 5.91 49.27 197.07} 327.14 | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 26 | 24.0 27.9 _ | 455-1770-ND 7.80 64.98 259.92 | B26B-PHDSS(LF)(SN) 
4 | 5 | 8.0 13.95) 455-1737-1-ND 6.38 53.20 212.78] 353.21 | B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 28 | 26.0 29.9 | 455-1771-ND 8.56 71.31 285.23 | B28B-PHDSS(LF)(SN) 
6 | 10.0 15.95] 455-1738-1-ND 6.93 57.72 230.86 | 383.23 | B6B-PH-SM4-TB(LF)SN) 30 | 28.0 31.9 | 455-1772-ND 8.95 74.55 298.21 | B30B-PHDSS(LF)(SN) 
7 | 12.0 17.95} 455-1739-1-ND 7.67 63.94  255.75| 424.55 | B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 32 | 30.0 33.9 | 455-1773-ND 9.32 77.63 310.53 | B32B-PHDSS(LF)(SN) 
8 | 14.0 19.95] 455-1740-1-ND 819 68.24 272.94] 453.08 | B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 34 | 32.0 35.9 | 455-1774-ND 9.62 80.15 320.61 | B34B-PHDSS(LF)(SN) 
9 | 16.0 21.95] 455-1741-1-ND 879 73.27 293.09} 486.53 | B9B-PH-SM4-TB(LF)(SN) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
140 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
PHD Series 2.0mm Connectors (Cont.) ® RoHS Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
Cir- | Dimensions-mm | Digi-Key Pricing i (Use with EH and HR Series Female Housing) 
Fig.| cuits | A B Part No. 10 100 500 | Part No. g| 7 15.0 20.0 455-1033-ND 226 1882 75.26 | S7B-EH 
Side Entry (Shrouded) Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
8 | 60 9.9 | 455-2256-ND 3.06 25.51 102.05 | S8B-PHDSS(LF)(SN)(P) (Use with EH and HR Series Female Housing) — RoHS Compliant 
10 | 80 11.9 | 455-1775-ND 3.63 30.27 121.07 | S10B-PHDSS(LF)(SN) 2 25 75 455-1625-ND 87 7.23 28.90 | S2B-EH(LF)(SN) 
12 | 10.0 13.9 | 455-1776-ND 4.25 35.45 141.81 | S12B-PHDSS(LF)(SN) 3 5.0 10.0 455-1626-ND 1.04 8.65 34.58 | S3B-EH(LF)(SN) 
14] 12.0 15.9 | 455-1777-ND 5.03 41.95 167.80 | S$14B-PHDSS(LF)(SN) 4 75 12.5 455-1627-ND 1.23 10.25 40.99 | S4B-EH(LF)(SN) 
16 | 14.0 17.9 _ | 455-1778-ND 5.21 43.38 173.50 | $16B-PHDSS(LF)(SN) 5 10.0 15.0 455-1628-ND 1.61 13.40 53.59 | S5B-EH(LF)(SN) 
18 | 160 199 | 455-1779-ND 5.77 48.05 192.20 | $18B-PHDSS(LF)(SN) 6 12.5 17.5 455-1629-ND 2.00 16.67 __66.68 | S6B-EH(LF)(SN) 
3 | 20 | 18.0 21.9 | 455-1780-ND 6.28 52.33 209.30 | $20B-PHDSS(LF)(SN) z 15.0 20.0 455-1630-ND 2.37 19.76 79.02 | $7B-EH(LF)(SN) 
22 | 20.0 239 | 455-1781-ND 7.89 65.78 263.11 | S22B-PHDSS(LF)(SN) Pale 17.5 22.5 455-1631-ND 2.78 23.15 92.61 | S8B-EH(LF)(SN) 
chee : 9 20.0 25.0 455-1632-ND 296 24.70 98.78 | S9B-EH(LF)(SN) 
24 | 22.0 25.9 | 455-1782-ND 8.57 71.42 285.68 | S24B-PHDSS(LF)(SN) 
oe loan 979 ecbnaainn 897 7478 299.13 | $26B-PHDSS(LF)(SN) 10 22.5 275 455-1633-ND 3.65 30.44 121.75 | S10B-EH(LF)(SN) 
: : Z : : 11 25.0 30.0 455-1634-ND 4.05 33.71 _ 184.84 | S11B-EH(LF)(SN) 
28 | 26.0 29.9 | 455-1784-ND 9.26 77.18 308.71 | S28B-PHDSS(LF)(SN) 12 075 325 455-1635-ND 428 35.69 142.74 | S12B-EH(LF)(SN) 
30 | 28.0 31.9 | 455-1785-ND 9.82 81.80 327.18 | S30B-PHDSS(LF)(SN) 13 30.0 35.0 455-1636-ND 5.28 44.02 176.09 | $13B-EH(LF)(SN) 
32 | 30.0 33.9 | 455-1786-ND 10.23 85.27 341.08 | S32B-PHDSS(LF)(SN) 14 32.5 375 455-1637-ND 5.62 46.80 187.19 | S14B-EH(LF)(SN) 
34 | 32.0 35.9 | 455-1787-ND 10.62 88.52 354.07 | S34B-PHDSS(LF)(SN) 15 35.0 40.0 455-1638-ND 6.05 50.38 201.52 | $15B-EH(LF)(SN) 
Cut Tape Tape & Reel Digi-Key Cut Tape Pricing | T&R Pricing*| JST 
Digi-Key Pricing Pricing* JST Description Part No. 100 500 9,000 Part No. 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. Contact — RoHS Compliant 
Contacts-Tin Plated 30 ~ 22 AWG 455-1042-1-ND 2.04 8.15 72.23/M_| SEH-001T-P0.6 
Crimp Tool 
26 ~ 22 AWG 455-1325-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-001T-PO.5 30 - ae AWG Contacls FE5ADAE-ND EAA —Twe0 
28 ~ 24 AWG 455-1313-1-ND 2.32 9.26 13.89/M__| SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tools * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
26~ 22 AWG Contacts | 455-1238-ND 440.15/1 — | WC-610 
28~24 AWG Contacts | 455-1237-ND 873.26/1 — | YRS-620 X H S e ri es 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


EH Series 2.5mm Connectors we A 


Features: * Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures 
only 8.1mm (.319”) high after mounting and is just 3.8mm (.150”) wide. * Highly Reliable Contact: The 
contact has long dimples near the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all 
times, even under conditions of vibration and abusive prying. * Polarizing Guides: The header and housing 
have guides to prevent improper mating. * Whisker Prevention: The contact material is treated with a reflow 
process, and the square post is copper-undercoated and tin/lead-plated for whisker prevention. * Easy and 
Effective Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip length, 2.6 + 0.4mm (.102” + 
.016”). This long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded wires. 
Specifications: + Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) « Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 32 ~ 22 AWG 


Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, tin-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 
¢ Posts for Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated * Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 


Applicable PC Board Thickness: 0.8 ~ 1.6mm (.031” ~ .063”) 


Cir- Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 

Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 | Part No. 
Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing — RoHS Compliant 
2 25 7.0 455-1000-ND A2 3.48 13.92 | EHR-2 
3 5.0 9.5 455-1001-ND 46 3.85 15.41 | EHR-3 
4 75 12.0 455-1002-ND AT 3.93 15.71 | EHR-4 
5 10.0 14.5 455-1003-ND 2 437 17.48 | EHR-5 
6 12.5 17.0 455-1004-ND 57 474 18.96 | EHR-6 
7 15.0 19.5 455-1005-ND 66 5.48 21.92 | EHR-7 

1 8 17.5 22.0 455-1006-ND 68 5.71 22.83 | EHR-8 
9 20.0 24.5 455-1007-ND 98 8.15 32.60 | EHR-9 
10 22.5 27.0 455-1008-ND 1.03 8.60 34.38 | EHR-10 
11 25.0 29.5 455-1009-ND 1.28 10.67 42.68 | EHR-11 
12 27.5 32.0 455-1010-ND 1.55 12.89 51.57 | EHR-12 
13 30.0 34.5 455-1011-ND 1.64 13.63 54.53 | EHR-13 
14 32.5 37.0 455-1012-ND 2.08 17.34 69.35 | EHR-14 
15 35.0 39.5 455-1013-ND 2.14 17.86 71.42 | EHR-15 


Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing - Not TUV approved) — RoHS Compliant 


2 2.5 75 455-1611-ND 73 6.05 24.20 | B2B-EH-A(LF)(SN) 
3 5.0 10.0 455-1612-ND 99 8.21 32.84 | B3B-EH-A(LF)(SN) 
4 75 12.5 455-1613-ND 1.30 10.81 43.22 | B4B-EH-A(LF)(SN) 
5 10.0 15.0 455-1614-ND 1.55 12.91 51.62 | B5B-EH-A(LF)(SN) 
6 12.5 17.5 455-1615-ND 1.86 15.50 61.98 | B6B-EH-A(LF)(SN) 
7 15.0 20.0 455-1616-ND 2.11 17.60 70.38 | B7B-EH-A(LF)(SN) 
2 8 17.5 22.5 455-1617-ND 2.39 19.94 79.77 | B8B-EH-A(LF)(SN) 
9 20.0 25.0 455-1618-ND 2.66 22.17 88.66 | B9B-EH-A(LF)(SN) 
10 22.5 27.5 455-1619-ND 3.10 25.81 103.23 | B10B-EH-A(LF)(SN) 
11 25.0 30.0 455-1620-ND 3.42 28.46 113.84 | B11B-EH-A(LF)(SN) 
12 27.5 32.5 455-1621-ND 3.56 29.64 118.55 | B12B-EH-A(LF)(SN) 
13 30.0 35.0 455-1622-ND 4.22 35.13 140.52 | B13B-EH-A(LF)(SN) 
14 32.5 37.5 455-1623-ND 4.56 38.03 152.12 | B14B-EH-A(LF)(SN) 
15 35.0 40.0 455-1624-ND 4.82 40.13 160.52 | B15B-EH-A(LF)(SN) 


eA [ms 


2.5mm Connectors 


The XH connector was developed based on the high reliability and versatility of the NH series connectors. 
The connector is very small with a mounting height of 9.8mm (.386"). 

Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG #22) * Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 to 22 AWG « Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 


Dimension - mm Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits| A B Cc Part No. 10 100 500 | PartNo 
1 _ 3.2 4.8 | 455-2220-ND 1.96 16.31 65.25 | XHP-1 
2 25 5.7 7.3 | 455-2266-ND 51 4.26 17.04 | XHP-2 
3 5.0 8.2 9.8 | 455-2219-ND 57 473 18.90 | XHP-3 
4 75 10.7 12.3 | 455-2267-ND 57 473 18.90 | XHP-4 
5 10.0 13.2 14.8 | 455-2268-ND 63 5.28 21.12 | XHP-5 
6 125 15.7 17.3 | 455-2218-ND 74 6.21 24.82 | XHP-6 
7 15.0 18.2 19.8 | 455-2269-ND 18 6.49 25.94 | XHP-7 

1 9 20.0 23.2 24.8 | 455-2217-ND 1.20. 10.00 40.01 | XHP-9 
10 22.5 25.7 27.3 | 455-2210-ND 1.21 10.09 40.37 | XHP-10 
i 25.0 28.2 29.8 | 455-2216-ND 1.58 13.15 52.61 | XHP-11 
12 275 30.7 32.3 | 455-2215-ND 1.67 13.89 55.57 | XHP-12 
13 30.0 33.2 34.8 | 455-2214-ND 1.91 15.93 63.71 | XHP-13 
14 32.5 35.7 37.3 | 455-2213-ND 247 20.56 82.24 | XHP-14 
15 35.0 38.2 39.8 | 455-2212-ND 252 21.02 84.08 | XHP-15 
16 37.5 40.7 42.3 | 455-2209-ND 437 36.40 145.58 | XHP-16 
20 47.5 50.7 _52.3_| 455-2211-ND 5.98 49.83 199.30_| XHP-20 

Headers 
Top Entry (Shrouded) 
2 25 74 — | 455-2247-ND 18 6.49 25.94 | B2B-XH-A(LF)(SN) 
3 50 99 — | 455-2248-ND 1.00 8.34 33.34 | B3B-XH-A(LF)(SN) 
4 75 124 —_ | 455-2249-ND 1.35 11.24 = 44.95 | B4B-XH-A(LF)(SN) 
5 10.0 149  — | 455-2270-ND 1.64 = 13.71 54.83 | B5B-XH-A(LF)(SN) 
6 12.5 17.4 = — __| 455-2271-ND 1.92 15.99 63.97_| B6B-XH-A(LF)(SN) 
7 15.0 199  — | 455-2252-ND 2.29 19.08 76.31 | B7B-XH-A(LF)(SN) 
8 17.5 224 — | 455-2251-ND 253 21.12 84.46 | B8B-XH-A(LF)(SN) 

2 9 20.0 249 — | 455-2244-ND 2.84 23.65 94.58 | B9B-XH-A(LF)(SN) 
10 22.5 274 — _ | 455-2253-ND 3.30 27.54 110.15 | B10B-XH-A(LF)(SN) 
i 25.0 299 — | 455-2255-ND 3.49 29.08 116.32 | B11B-XH-A(LF)(SN) 
12 275 324 — | 455-2259-ND 4.03 33.59 134.35 | B12B-XH-A(LF)(SN) 
13 30.0 349 — | 455-2260-ND 4.29 35.75 143.00 | B13B-XH-A(LF)(SN) 
14 32.5 37.4 — _ | 455-2258-ND 4.64 38.65 154.59 | B14B-XH-A(LF)(SN) 
15 35.0 399 — | 455-2254-ND 499 41.62 166.46 | B15B-XH-A(LF)(SN) 
16 37.5 424 = — _ | 455-2241-ND 5.27 43.96 175.83 | B16B-XH-A(LF)(SN) 

Top Entry (Shrouded) With Boss 
1 _ 49 — | 455-2227-ND 1.73 14.41 57.62 | B1B-XH-AM(LF)(SN) 

9 2 25 74 — | 455-2273-ND 87 7.23 28.90 | B2B-XH-AM(LF)(SN) 
3 50 99 — | 455-2231-ND 11 9.26 37.04 | B3B-XH-AM(LF)(SN) 
4 75 124 =— _ | 455-2237-ND 144 12.04 48.15 | B4B-XH-AM(LF)(SN) 

(Continued) 
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F Cir- Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
XH Series 2.5mm Connectors (Cont.) RokS Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
[ous] 
= = —" — Top Entry - Through Hole (Shrouded) Without Boss 
yee ee sankey - aay ar ae 2 25 75 455-1989-ND 125. 10.43 41.70 | BO2B-XASK-1(LF)(SN) 
ig. a9 Ee nog aa 7a Tor m7 tee apn sen a Sra TeN 3 5.0 10.0 455-1990-ND 1.64 13.71 54.83 | BO3B-XASK-1(LF)(SN) 
: . = -2239-| : . ; -XH-AM(LF)(SN) 4 75 12.5 455-1994-ND 2.04 17.04 68.16 | BO4B-XASK-1(LF)(SN) 
6 |125 174 — | 455-2238-ND 210 17.47 69.89 | B6B-XH-AM(LF)(SN) o| 5 10.0 15.0 455-1995-ND 259 21.59 86.37 | BOSB-XASK-1(LF)(SN) 
2 7 | 15.0 19.9 — | 455-2235-ND 239 1991 79.62 | B7B-XH-AM(LF)(SN) 6 125 175 455-1996-ND 2.99 24.93 99.70 | BO6B-XASK-1(LF)(SN) 
8 17.5 224 — | 455-2232-ND 263 21.92 87.66 | B8B-XH-AM(LF)(SN) 8 175 225 455-1998-ND 3.97 33.08 132.30 | BO8B-XASK-1(LF)(SN) 
10 | 225 27.4 — | 455-2234-ND 3.37 28.08 112.33 | _B10B-XH-AM(LF)(SN) 9 20.0 25.0 455-1999-ND 441 36.78 147.12 | BOOB-XASK-1(LF)(SN) 
12 | 27.5 324 — | 455-2233-ND 413 34.44 137.74 | B12B-XH-AM(LF)(SN) 12 275 32.5 455-2005-ND 615 51.23 204.91 | B12B-XASK-1(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) Side Entry - Through Hole (Shrouded) 
2 25 74  — | 455-2257-ND 143° 9.39 37.54 | S2B-XH-A(LF)(SN) a 2 25 75 455-2044-ND 341 28.38 113.51 | SOB2-XASS-1(LF)(SN) 
3 50 99 — | 455-2250-ND 142 11.79 47.17 | S3B-XH-A(LF)(SN) 
4 75 124 — | 455-2243-ND 1.79 1488 59.51 | S4B-XH-A(LF)(SN) Cut Tape Tape & Reel* 
5 |10.0 149 — | 455-2242-ND 214 17.85 71.38 | S5B-XH-A(LF)(SN) Cir- | Dim.-mm | Digi-Key Pricing Pricing | JST 
6 |125 174  — | 455-2236-ND 2.73 22.78 91.13 | S6B-XH-A(LF)(SN) Fig.jcuits| AB | PartNo. 10 100 500 Part No. 
7 [15.0 199 — | 455-2240-ND 315 26.24 104.96 | S7B-XH-A(LF)(SN) Headers 
8 |175 224 — | 455-2225-ND 3.36 27.97 111.87 | S8B-XH-A(LF)(SN) SMT Type (Shrouded) 
3 4 aoe | = erat io aH Pe SIDA EN 2] 25 10.0 | 455-2022-1-ND 637 53.07 | 212.27 | BMO2B-XASS-TF(LF)(SN) 
1/250 299 «|. eeeoceie 503 41.93 16770 | S11BXH-A(LF)(SN) 3 | 50 125 | 455-2023-1-ND 7.94 66.20 | 264.80 | BMO3B-XASS-TF(LF)(SN) 
i : i : : 5 | 10.0 17.5 | 455-2024-1-ND 9.17 76.44 | 305.76 | BMO5B-XASS-TF(LF)(SN) 
120 | 27.5 324 — | 455-2221-ND 5.50 45.81 183.25 | S12B-XH-A(LF)(SN) 4| 6 | 12.5 20.0 | 455-2025-1-ND 9.97 83.12 332.46 | BMO6B-XASS-TF(LF)(SN) 
i oe oa = oes te “on aor See AE ach 7 | 15.0 22.5 | 455-2026-1-ND 11.96 99.69 398.76 | BM07B-XASS-TF(LF)(SN) 
is 359 3990 (eee Fait Get aa> coin Set nen 8 | 17.5 250 | 455-2027-1-ND 12.42 103.49 | 413.96 | BMO8B-XASS-TF(LF)(SN) 
ie lays 2 — Were BES Teg Gh aye ae | Saag ie ish 9 | 20.0 27.5 | 455-2028-1-ND 12.88 107.34 | 429.37 | BMO9B-XASS-TF(LF)(SN) 
: : : ! : ( ) 13 | 30.0 37.5 | 455-2029-1-ND 16.39 136.61 546.42 _| BM13B-XASS-TF(LF)(SN) 
Dimenginne Cut Tape Tape & Reel * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Cir- mm Digi-Key Pricing Pricing JST 
Fig.{cuits| AB | PartNo. 1 10 100 500 _| Part No. on Cutan TED EES| 
aan ai fame 
rs a fane aa Description Part No. 10 100 500 8,000 —_‘| Part No. 
intry roude: % 
3 | 5.0 125 | 455-2263-1-ND 575.22 43:51 | 174.05 | S3B-XH-SM4-TB(LF)(SN) Contacts :Tin Plated 
4] 4 | 75 15.0 | 455-2262-1-ND 64 5.91 49.22 | 196.86 | S4B-XH-SM4-TB(LF)(SN) 26 ~ 22 AWG 455-2050-1-ND 23 1.88 7.53 11.30/M | SXA-001T-PO.6L 
6 | 125 20.0 | 455-2264-1-ND 89 8.23. «68.59 | 274.37 __| S6B-XH-SM4-TB(LF)(SN) 24 ~ 20 AWG 455-2051-1-ND 24 1.98 7.91 11.87/M | SXA-01T-P0.6 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Hand Crimp Tools 
26 ~ 22 AWG 455-2045-ND 440.15/1 — |Wc-691 
mace ace ee hee 24 ~ 20 AWG 455-2046-ND 509.01/1 — |we-7oom 
Description Part No. 100 500 8,000 | Part No. oh 20 ANG SEERA Leon yet —_|YRS-692 
Contacts * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
30 ~ 26 AWG 455-2261-1-ND 3.34 13.35 | 20.03/M | SXH-002T-P0.6 
28 ~ 22 AWG 455-1135-1-ND 3.24 12.97 | 19.46/M | SXH-0O1T-PO.6 A 
sok XAD Series 
Crimp Tool for 30 ~ 26 AWG | 455-2245-ND 873.26/1 — | YRS-480 2.5mm Connectors WG A 
Crimp Tool for 28 ~ 22 AWG | 455-1136-ND 440.15/1 — | WC-110 ; : ' ; : , . : ‘ 
Extraction Tool 455-2246-ND 48.88/1 _ XJ-06 Features: * Locking device prevents accidental disconnection * Solder crack preventive material * Mis- 


insertion preventative design 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


XA Series 


2.5mm Connectors wgA 


Features: 

* Locking device to prevent accidental disconnection * Header wafer made of glass filled PA66 nylon, 
effective against solder crack ¢ Low insertion force * Insertion guide mechanism 

Specifications: 

* Current Rating: 3A AC/DC (AWG 20) ¢ Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C 

¢ Applicable Wire: AWG 28 ~ 20 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (20 AWG) * Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 20 AWG 


Dimensions 
Cir- (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
8 75 14.7 455-2162-ND _ 2.18 18.13 | XADRP-08V 
10 10.0 17.2 455-2163-ND _ 2.22 18.50 | XADRP-10V 
12 12.5 19.7 455-2164-ND _— 2.26 18.86 | XADRP-12V 
14 15.0 22.2 455-2165-ND - 2.31 19.25 | XADRP-14V 
16 17.5 24.7 455-2166-ND _ 2.36 19.64 | XADRP-16V 
1 18 20.0 27.2 455-2167-ND = 2.40 20.00 | XADRP-18V 
20 22.5 29.7 455-2168-ND _ 2.44 20.36 | XADRP-20V 
22 25.0 32.2 455-2169-ND — 2.49 20.73 | XADRP-22V 
24 27.5 34.7 455-2170-ND _ 2.53 21.09 | XADRP-24V 
26 30.0 37.2 455-2171-ND — 2.59 21.59 | XADRP-26V 
28 32.5 39.7 455-2172-ND - 2.62 21.87 | XADRP-28V 
30 35.0 42.2 455-2174-ND _ 2.68 22.31 | XADRP-30V 
34 40.0 47.2 455-2173-ND — 2.75 22.95 | XADRP-34V 
40 47.5 54.7 455-2175-ND =_ 2.89 24.10 | XADRP-40V 
Cir. | Dimensions - mm ] Digi-Key Pricing JST 
Fig.) cuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. Top Entry (Shrouded) 
ising 8] 75 150 | 465-1997-ND = 438 36.50 | BOBB-KADSS-N(LF)(SN) 
3 5.0 9.8 455-2149-ND 66 5.53 22.11 | XAP-03V-1 10 10.0 17.5 455-2002-ND _ 4.96 41.29 | B10B-XADSS-N(LF)(SN) 
4 75 12.3 455-2150-ND 83 6.90 27.58 | XAP-04V-1 14 15.0 22.5 455-2008-ND — 5.79 48.25 | B14B-XADSS-N(LF)(SN) 
5 10.0 14.8 455-2151-ND 84 7.01 28.05 | XAP-O5V-1 9 18 20.0 27.5 455-2011-ND _ 6.93 57.77 | B18B-XADSS-N(LF)(SN) 
6 12.5 17.3 455-2152-ND 1.08 9.01 36.02 | XAP-06V-1 20 22.5 30.0 455-2014-ND _ 7.21 60.12 | B20B-XADSS-N(LF)(SN) 
7 15.0 19.8 455-2153-ND 11 9.24 36.94 | XAP-07V-1 26 30.0 37.5 455-2019-ND =— 9.29 77.40 | B26B-XADSS-N(LF)(SN) 
8 17.5 22.3 455-2154-ND 1.75 14.59 58.37 | XAP-08V-1 36 42.5 50.0 455-2020-ND _ 13.32 110.96 | B36B-XADSS-N(LF)(SN) 
1 9 20.0 248 455-2155-ND 477 14.76 59.05 | XAP-09V-1 40 475 55.0 455-2021-ND _ 15.17 126.44 | B40B-XADSS-N(LF)(SN) 
10 22.5 27.3 455-2156-ND 2.00 16.65 66.58 | XAP-10V-1 Side Entry (Shrouded) 
i 25.0 29.8 455-2157-ND 2.02 16.87 67.48 | XAP-11V-1 8 75 15.0 455-2031-ND 748 13.63 113.54 ] S08B-XADSS-N(LF)(SN) 
12 27.5 32.3 455-2158-ND 2.06 17.16 68.63 | XAP-12V-1 12 125 20.0 455-2033-ND 160 14.74 122.86 | S12B-XADSS-N(LF)(SN) 
13 30.0 34.8 455-2159-ND 2.09 17.44 69.76 | XAP-13V-1 3 14 15.0 22.5 455-2034-ND 1.77 16.33 136.05 | S14B-XADSS-N(LF)(SN) 
14 32.5 37.3 455-2160-ND 2.15 17.90 71.60 | XAP-14V-1 20 22.5 30.0 455-2035-ND 2.24 20.68 172.31 | S20B-XADSS-N(LF)(SN) 
15 35.0 39.8 455-2161-ND 2.18 18.13 72.50 | XAP-15V-1 26 30.0 37.5 455-2036-ND 3.67 33.84 282.03 | S26B-XADSS-N(LF)(SN) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
142 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


1 Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
hy VH Series Fig.| cuits| A B c | PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
3.96mm Connectors QQ) ——— ee 
Receptacle Housing 
Features: * Reliable VH connector can be used in a wide variety of applications * Mounting height of 2 20.2 29.5 11.2 455-2355-ND 2.25 18.75 75.01} VLR-02V 
16.5mm * Lock mechanism prevents the connector from coming loose and prevents mis-insertion 3 26.4 29.5 qA2 455-2356-ND 3.15 26.28 105.11] VLR-03V 
Specifications: * Current Rating: 10A maximum AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC + Temperature 2 4 20.2 29.5 18.0 | 455-2357-ND 3.80 31.69 126.77} VLR-04V 
Range: -25°C ~ 85°C » Applicable Wire: 22 ~ 16 AWG » Color: Natural (White) 6 26.4 29.5 18.0 455-2358-ND 5.53 46.11 184.45) VLR-06V 
8 32.6 29.5 18.0 455-2359-ND 6.38 53.18 212.72) VLR-08V 
12 39.6 29.5 18.0 455-2360-ND 11.46 95.53 382.13} VLR-12V 
Plug Housing — Inner-housing Lock 
2 13.4 24.0 11.2 455-2374-ND 1.90 15.85 63.38] VLP-02V 
3 19.6 24.0 11.2 455-2350-ND 253 21.09 84.37) VLP-03V 
3 4 13.4 24.0 18.2 455-2351-ND 3.14 26.16 104.65) VLP-04V 
6 19.6 24.0 18.2 455-2352-ND 474 39.50 158.00) VLP-O6V 
8 25.8 24.0 18.2 455-2353-ND 5.49 45.77 183.08) VLP-08V 
12 38.2 24.0 18.2 455-2354-ND 9.99 83.28 333.10] VLP-12V 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST oe Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 400 500 Part No. Description Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Contacts — Tin Plated 
2 3.96 7.86 455-1183-ND 65 5.44 21.74 VHR-2N Socket, 22 ~ 16 AWG 455-2347-1-ND 64 5.36 21.43 | 2,000 | 35.58/M | SVF-42T-P2.0 
3 7.92 11.82 | 455-1184-ND 76 6.30 25.19 VHR-3N Socket, 20 ~ 14 AWG 455-2376-1-ND 64 5.36 21.43 | 2,000 | 35.58/M | SVF-61T-P2.0 
4 11.88 15.78 | 455-1185-ND 96 8.03 32.11 VHR-4N Socket, 12 AWG 455-2377-1-ND 65 5.42 21.66 | 2,000 | 35.96/M | SVF-81T-P2.0 
5 15.84 19.74 | 455-1186-ND 1.27 10.62 42.48 VHR-5N Pin, 22 ~ 16 AWG 455-2348-1-ND 70 5.87 23.49 | 2,000 | 39.00/M | SVM-42T-P2.0 
1 6 19.80 23.70 | 455-1187-ND 1.37 11.42 45.69 VHR-6N Pin, 20 ~ 14 AWG 455-2379-1-ND 70 5.87 23.49 | 2,000 | 39.00/M | SVM-61T-P2.0 
7 23.76 27.66 455-1181-ND 1.76 14.63 58.53 VHR-7N Pin, 12 AWG 455-2349-1-ND 72 5.99 23.94 | 2,000 | 39.74/M | SVM-81T-P2.0 
8 27.72 31.62 | 455-1168-ND 1.82 15.13 60.50 VHR-8N Crimp Tools 
9 31.68 35.58 455-1169-ND 244 17.60 70.38 VHR-9N 22 ~26 AWG 455-2369-ND 487.17/1 a —J we-592 
10 35.64 39.54 | 455-1167-ND 2.42 20.13 80.50 VHR-10N 20 ~14 AWG 455-2367-ND 451.95/1 = —] we-590 
Headers 12 AWG 455-2368-ND 443.84/1 - —| WC-591 
Top Entry (locking) Extraction Tool 455-2370-ND 110.58/1 - —| VLJ-20 
2 3.96 7.86 455-1639-ND 1.24 10.37 41.49 B2P-VH(LF)(SN) * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3 7.92 11.82 | 455-1640-ND 1.58 13.13 52.50 B3P-VH(LF)(SN) 
4 11.88 15.78 | 455-1641-ND 2.02 16.83 67.32 B4P-VH(LF)(SN) 
5 15.84 19.74 | 455-1642-ND 2.48 20.69 82.76 B5P-VH(LF)(SN) . 
2| 6 | 1980 2370 | 455-1643-ND 283 23.60 94.41_ | B6P-VH(LF)(SN) SIN Series = 
7 23.76 27.66 | 455-1644-ND 3.28 27.31 109.22 B7P-VH(LF)(SN) EB i i . 6B RoHS 
8 27.72 31.62 | 455-1645-ND 3.91 32.60 130.39 B8P-VH(LF)(SN) Board-In Crimp Terminals wv g 
9 31.68 35.58 455-1646-ND 4.34 36.15 144.59 B9P-VH(LF)(SN) Features: * Compliant board retention feature insures secure mounting before and during soldering * Wires 
10 35.64 39.54 455-1647-ND 4.73 39.43 157.70 B10P-VH(LF)(SN) can be machine-secured to terminals « Strain relief minimizes wires 
Side Entry (locking) Specifications: * Current Rating: Depends on applicable wires * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
2 3.96 7.86 455-1648-ND. 147 12.23 48.90 B2PS-VH(LF)(SN) ¢ Applicable Wire: 30 ~ 12 AWG ¢ Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) Material: * Tin Plated 
3 7.92 11.82 | 455-1649-ND 1.84 15.35 61.38 B3PS-VH(LF)(SN) 
4 11.88 15.78 | 455-1650-ND 2.45 20.43 81.71 B4PS-VH(LF)(SN) 
5 15.84 19.74 | 455-1651-ND 3.02 25.14 100.55 B5PS-VH(LF)(SN) 
3 6 19.80 23.70 | 455-1652-ND 3.56 29.69 118.76 B6PS-VH(LF)(SN) 
7 23.76 27.66 | 455-1653-ND 4.01 33.45 133.78 B7PS-VH(LF)(SN) 
8 27.72 31.62 | 455-1654-ND 4.78 39.85 159.40 B8PS-VH(LF)(SN) 
9 31.68 35.58 | 455-1655-ND 5.26 43.82 175.28 BOPS-VH(LF)(SN) 
10 35.64 39.54 | 455-1656-ND 5.79 48.21 192.84 B10PSVH(LF)(SN) 
Cut Tape 
Digi-Key Pricing Tape and Reel* | JST 
Description Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | PartNo. Dim. PCB (mm) 
Contacts — Tin Plated Wire (mm) | Thick- Hole | Digi-Key Pricing Tape and Reel*| JST 
20 ~ 16 AWG 455-1319-1-ND 58 487 19.46 | 3,500] 32.31/M| SVH-41T-P1.1 Eg: FAWGE;/ ASSEN |nees ee Dies [Rank LO LOO ees SO Gty 3 rtelnn| | Hart Nes 
22 ~18 AWG 455-1133-1-ND — 494 19.76 | 4,500 | 32.81/M| SVH-21T-P1.1 1 /28~26) 58 31] 1.6 1.0 | 455-1452-1-ND 24 171 6.84 | 9,000) 10.26/M| SIN-002T-1.0 
Crimp Tools 2 /22~18)126 3.6] 1.6 1.80 | 455-1453-1-ND A2 3.53 14.13 | 3,000} 23.46/M| SIN-21T-1.8 
20 ~ 16 AWG 455-1911-ND 440.15/1 — —]} WC-930 22~18) 7.6 4.1] 1.6 1.80 | 455-1454-1-ND 31 2.62 10.49] 4,500| 17.42/M| SIN-21T-1.8S 
22 ~ 18 AWG 455-1134-ND 440.15/1 — —!| WC-160 18,16} 83 4.3/1.6 2.4 | 455-1455-1-ND 38 3.14 12.54] 3,000} 20.82/M] SIN-41T-2.4S 
3) 14 |83 43) 16 25 | 455-1456-1-ND 38 3.14 12.54] 3,000} 20.82/Mj SIN-61T-2.6S 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 12 [92 45] 16 3.55 | 455-1457-1-ND 48 4.04 16.14] 2,000} 26.79/M) SIN-81T-3.6S 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! VL Series 6.2mm Connectors 
Features: ¢ Since the contact retention lances are part of the housing rather than Miscellaneous Crimp Contacts CS) Rotts 


protruding from the contact, they cannot be damaged by handling. They allow the 
contact to be easily inserted and securely locked into the housing. »* Since these 
contacts have large cross-sectional areas and high contact pressure, they can accommodate circuits 
requiring high power »* Unique space-saving panel lock is designed to prevent tangling with wires or 
breaking in cold or dry weather Specifications: * Current Rating: 20A maximum AC/DC * Voltage 
Rating: 600V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 90°C »* Contact Resistance: Inital value/7mQ 
maximum. After environmental testing/10mQ maximum «» Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
¢ Withstanding Voltage: 2,000V AC/minute 


Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits B Part No. 10 100 500 Part No. 
Vertical Headers 
2 13.4 16.4 11.2 455-2361-ND 5.29 4410 176.38 | BO2P-VL 
3 19.6 16.4 11.2 455-2362-ND 8.60 71.65 286.60 | BO3P-VL 
1 4 13.4 16.4 18.0 455-2363-ND 10.96 91.31 365.24 | BO4P-VL 
6 19.6 16.4 18.0 455-2364-ND 15.48 128.99 515.96 | BO6P-VL 
8 26.2 16.4 18.0 455-2365-ND 16.00 133.30 533.18 | BO8P-VL 
12 38.6 16.4 18.0 455-2366-ND 16.76 139.69 558.77 | B12P-VL 


and Crimp Tools 


Cut Tape 
Contact Contact Digi-Key Pricing Tape and Reel*| JST 
Material Finish AWG | Part No. ‘l 100 500 Pricing Part No. 
VH/NV Series Crimp Contacts 
Brass | Tin-Plated | 22 ~ 18 | 455-1132-1-ND — 445 17.79] 126.54/4,500 | SVH-21T-1.1 
SAN Series Crimp Contacts 
Brass | Tin-Plated | 30 ~ 24 | 455-1142-1-ND — 2.04 8.15] 151.75/14,000 | SAN-002T-0.8K 


Crimp Tool 30 ~ 24 AWG 


SAN Contacts 455-1143-ND 873.26 _ _ — | YRS-220 
Crimp Tools 
Head Adapter KR Series 455-1374-ND 306.24 _ - — | IDH-KR-12 
Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 151.40 _ _ — | IDB-12 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


®a* Crimping Tool 


AVEN for Micro Connectors 


* Quality general-purpose crimp tool 


* Capable of crimping 1.25 ~ 2.5mm (AWG 32-20) pitch con- 


nector pins 


AV4999-ND (10140)................0020e 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Bergstak® 0.03” (0.8 mm) Pitch 


Reel’ 


Mezzanine Connector System Mate (Stack) Height Guide - mm 
F p : : Plug Receptacle Code 
Features: * Extremely versatile high density mezzanine connector system. Surface mount attachment Code 7 2 3 
. Blade-on-beam contacts allow “peeling” and prevent “stubbing” »* Face polarization prevents mis-mating 1 5.0 9.0 73.0 
*PCB polarization prevents PCB assembly errors : 2 60 10 0 14.0 
Plug: * Housing: G.ELCP UL 94V-0 *Terminal: Brass Receptacle: * Housing: G.FLCP UL 94V-0 - - - 
¢ Terminal: Beryllium Copper * Mating Cycles: 100 * Voltage Rating: 100VAC »* Current Rating: 6.5A 3 70 11.0 15.0 
* Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 4 8.0 12.0 16.0 
No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | Polari- Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A c Code zation Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1667-1-ND 3.88 2.40 2.11 609-1667-2-ND 900 1678.82 | 61083-041402LF 
0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1669-1-ND 3.64 2.25 1.98 609-1669-2-ND 800 1423.75 | 61083-042402LF 
40 0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1671-1-ND 3.94 2.43 2.14 609-1671-2-ND 700 1348.82 | 61083-043402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1673-1-ND 4.06 2.52 2.29 609-1673-2-ND 600 1232.48 | 61083-044402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) _0.236 (6.00) 4 No 609-1674-1-ND 4.03 2.50 2.27 609-1674-2-ND 600 1223.08 | 61083-044422LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1675-1-ND 4.06 2.52 2.28 609-1675-2-ND 900 1814.90 | 61083-061402LF 
0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1677-1-ND 3.81 2.37 2.14 609-1677-2-ND 800 1660.06 | 61083-062402LF 
60 0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1679-1-ND 4.09 2.54 2.30 609-1679-2-ND 700 1494.30 | 61083-063402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1681-1-ND 4.60 2.86 2.59 609-1681-2-ND 600 1397.67 | 61083-064402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 No 609-1682-1-ND 4.46 2.87 2.55 609-1682-2-ND 600 1402.29 | 61083-064422LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1683-1-ND 4.78 3.08 2.74 609-1683-2-ND 900 2217.85 | 61083-081402LF 
0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1685-1-ND 4.86 3.13 2.78 609-1685-2-ND 800 2002.78 | 61083-082402LF 
80 0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1687-1-ND 5.16 3.21 2.91 609-1687-2-ND 700 179752 | 61083-083402LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1688-1-ND 4.55 2.93 2.61 609-1688-2-ND 700 1593.38 | 61083-083422LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) _ 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1689-1-ND 5.29 3.29 2.98 609-1689-2-ND 400 1090.63 | 61083-084402LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.08 3.23 2.96 609-1691-2-ND 650 1730.00 | 61083-101402LF 
100 0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 5.48 3.50 3.20 609-1693-2-ND 550 1581.81 | 61083-102402LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1695-1-ND 5.27 3.42 3.13 609-1695-2-ND 450 1290.26 | 61083-103402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1697-1-ND 5.65 3.67 3.35, 609-1697-2-ND 400 1229.15 | 61083-104402LF 
0.185 (4.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1699-1-ND 5.91 3.77 3.45 609-1699-2-ND 650 2015.56 | 61083-121402LF 
120 0.224 (5.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 5.83 3.88 3.48 609-1701-2-ND 550 1777.08 | 61083-122402LF 
0.264 (6.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 5.67 3.78 3.39 609-1703-2-ND 450 1441.59 | 61083-123402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 5.80 3.86 3.46 609-1705-2-ND 400 1309.80 | 61083-124402LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 6.11 4.07 3.65 609-1707-2-ND 650 2201.65 | 61083-141402LF 
440 0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1709-1-ND 6.32 4.21 3.77 609-1709-2-ND 550 192762 | 61083-142402LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1711-1-ND 9.76 6.76 5.98 609-1711-2-ND 450 2533.04 | 61083-143402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1713-1-ND 6.11 3.26 2.98 609-1713-2-ND 400 1464.85 | 61083-144402LF 
160 0.303 (7.70) 2.748 (69.80) _ 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1721-1-ND 6.76 4.68 4.14 609-1721-2-ND 400 1560.27 | 61083-164402LF 
180 0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1729-1-ND 7.30 4.97 4.47 609-1729-2-ND 400 1684.65 | 61083-184402LF 
200 0.224 (5.70) 3.378 (85.80) _0.236 (6.00) 2 Yes 609-1733-1-ND 10.38 714 6.49 609-1733-2-ND 550 3269.42 | 61083-202402LF 
Fig. 2 — Receptacles 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1613-1-ND 3.94 2.45 2.22 609-1613-2-ND 800 1566.66 | 61082-041402LF 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1614-1-ND 4.06 2.52 2.29 609-1614-2-ND 800 1615.04 | 61082-041422LF 
40 0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1615-1-ND 4.07 2.53 2.29 609-1615-2-ND 500 1047.84 | 61082-042402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1616-1-ND 4.33 2.68 2.36 609-1616-2-ND 500 1078.87 | 61082-042422LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1617-1-ND 4.25 2.62 2.31 609-1617-2-ND 300 656.15 | 61082-043402LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1619-1-ND 4.52 2.91 2.59 609-1619-2-ND 800 1860.32 | 61082-061402LF 
60 0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 4.98 3.20 2.85 609-1621-2-ND 500 1304.45 | 61082-062402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1622-1-ND 4.64 2.90 2.66 609-1622-2-ND 500 1216.10 | 61082-062422LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1623-1-ND 4.53 2.91 2.59 609-1623-2-ND 300 749.34 | 61082-063402LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1625-1-ND 5.36 3.33 3.02 609-1625-2-ND 800 2131.92 | 61082-081402LF 
80 0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1627-1-ND 6.19 3.72 3.24 609-1627-2-ND 500 1470.90 | 61082-082402LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) _ 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1629-1-ND 5.45 3.47 3.17 609-1629-2-ND 300 887.31 | 61082-083402LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1631-1-ND 5.77 3.74 3.42 609-1631-2-ND 800 2464.11 | 61082-101402LF 
100 0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1633-1-ND 5.70 3.80 3.40 609-1633-2-ND 400 128723 | 61082-102402LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1635-1-ND 5.79 3.86 3.46 609-1635-2-ND 300 997.41 | 61082-103402LF 
0.145 (3.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1637-1-ND 5.93 3.95 3.54 609-1637-2-ND 800 2629.54 | 61082-121402LF 
120 0.303 (7.70) 2.118(53.80) 0.268 (6.80) 2 Yes -ND 6.89 4.44 3.94 609-1639-2-ND 400 1470.42 | 61082-122402LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 Yes -ND 6.22 4.14 3.71 609-1641-2-ND 300 1072.06 | 61082-123402LF 
440 0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 6.57 4.38 3.92 609-1643-2-ND 700 2551.14 | 61082-141402LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) _ 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1647-1-ND 6.60 4.57 4.05 609-1647-2-ND 300 1162.76 | 61082-143402LF 
160 0.145 (3.70) 2.748 (69.80) _ 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1649-1-ND 719 4.98 4.41 609-1649-2-ND 700 2904.33 | 61082-161402LF 
180 0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1655-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1655-2-ND 700 4259.68 | 61082-181402LF 
200 0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1661-1-ND 10.75 763 7.02 609-1661-2-ND 700 4677.28 | 61082-201402LF 


Conan® High Density, Low Profile 
0.04” (1.00mm) Pitch Mezzanine Connector System 


The Conan 1.0mm mezzanine connector system provides a rugged, mechanically secure, high density electrical interface between 


parallel printed circuit boards. 


Features: ¢ “Snap” engagement contacts assure secure mating with an audible “click” * Connector housings feature “lead-in” angles 


to assist in mating * Mating polarization prevents backward connections 


Applications: * Portable and mobile electronic equipment * Medical and Instrumentation * Office Equipment * Communications 
and Networking Equipment Mechanical Performance: * Mating Force: 125g per contact maximum ¢ Unmating Force: 45g per 
contact minimum « Durability: 30 mating cycles Electrical Performance: « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Contact 
Resistance: 30mQ maximum »¢ Withstanding Voltage: 500VAC, RMS at 60Hz »* Current Rating: 1.0A continuous (per contact, all 


contacts powered) 


Overall Mated 
No. of Height With Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reel§ FCI 
Positions Receptacle (mm) A Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1570-ND 2.07 1.22 1.06 = = 91910-21109LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-1571-ND 2.12 1.22 1.08 = = 91910-21111LF 
15 -163 (4.15) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-1572-ND 2.48 1.47 1.31 = = 91910-21115LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-1573-ND 2.75 1.65 1.44 = _ 91910-21121LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-1574-ND 2.97 1.77 1.58 — = 91910-21125LF 
31 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) 609-1575-ND 3.37 2.07 1.80 = et 91910-21131LF 
41 163 (4.15) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) 609-1576-ND 3.99 2.48 2.25 = _ 91910-21141LF 
51 . i 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) 609-1577-ND 4.70 2.92 2.65 = a 91910-21151LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-1578-ND 5.32 3.33 3.04 = = 91910-21169LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1579-ND 3.10 1.83 1.58 = = 91910-21509LF 
1 276 (7.00) 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-1580-ND 2.19 1.26 1.12 = = 91910-21511LF 
15 . : 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-1581-ND 2.48 1.47 1.31 = = 91910-21515LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-1582-ND 3.00 1.81 1.58 = = 91910-21521LF 
+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


FC) Conan® High Density, Low Profile 0.04” (1.00mm) Pitch Mezzanine Connector System (Cont.) 


Overall Mated Height 
No. of With Receptacle Dimensions - Inch (mm) Price Each Tape and Reel§ FCI 
Positions Inch (mm) A B Cc 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-1583-ND 2.66 1.58 1.42 = = 91910-21525LF 
31 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) 609-1584-ND 3.37 2.07 1.80 _— = 91910-21531LF 
41 -276 (7.00) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) 609-1585-ND 3.99 2.48 2.25 = = 91910-21541LF 
51 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) 609-1586-ND 4.70 2.92 2.65 = = 91910-21551LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-1587-ND 5.51 3.33 3.04 = = 91910-21569LF 
NEW! Fig 1 — Plugs, with Pick and Place Cap NEW! 
69 -163 (4.15) 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-3413-1-ND$ 6.38 4.05 3.52 500 1504.09 91911-31169LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-3414-1-ND$ 2.36 1.50 1.30 800 922.66 91911-31209LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-3415-1-ND$ 2.44 1.55 1.35 800 953.06 91911-31211LF 
15 .177 (4.50) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-3416-1-ND$ 2.42 1.53 1.33 800 943.20 91911-31215LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-3411-1-ND$ 2.73 1.73 1.51 800 1066.27 91911-31221LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-3417-1-ND$ 2.97 1.89 1.64 800 1141.14 91911-31225LF 
31 0.800 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) 609-3418-1-ND$ 3.11 1.97 1.72 800 1193.92 91911-31231LF 
41 177 (4.50) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) 609-3412-1-ND$ 2.52 1.60 1.39 500 1085.55 91911-31241LF 
51 : 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) 609-3419-1-ND$ 4.56 2.89 2.51 500 1092.69 91911-31251LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-3420-1-ND¥ 5.37 3.40 2.96 500 1287.27 91911-31269LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-3421-1-ND$ 2.02 1.28 411 800 78718 91911-31309LF 
11 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-3422-1-ND$ 2.17 1.38 1.20 800 846.22 91911-31311LF 
15 .197 (5.00) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-3423-1-ND$ 2.42 1.53 1.33 800 943.20 91911-31315LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-3424-1-ND$ 2.73 1.73 1.51 500 689.40 91911-31321LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-3425-1-ND$ 2.89 1.83 1.59 800 1108.76 91911-31325LF 
31 0.800 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) 609-3426-1-ND$ 3.67 2.33 2.03 500 896.68 91911-31331LF 
41 -197 (5.00) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) 609-3427-1-ND$ 4.30 2.73 2.37 500 1049.37 91911-31341LF 
51 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) 609-3428-1-ND$ 4.60 2.92 2.54 500 1103.59 91911-31351LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-3429-1-ND$ 5.66 3.59 3.12 500 1358.88 91911-31369LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-3430-1-ND$ 2.82 1.79 1.55 500 711.38 91911-31409LF 
i 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-3431-1-ND$ 2.32 1.47 1.28 500 586.05 91911-31411LF 
15 -236 (6.00) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-3432-1-ND$ 2.62 1.66 1.44 500 660.83 91911-31415LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-3433-1-ND$ 2.73 1.73 1.51 500 689.40 91911-31421LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-3434-1-ND$ 2.94 1.87 1.62 500 742.50 91911-31425LF 
31 0.800 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) 609-3435-1-ND$ 3.46 2.19 1.91 500 843.61 91911-31431LF 
41 236 (6.00) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) 609-3436-1-ND$ 3.90 2.47 2.15 500 951.93 91911-31441LF 
51 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) 609-3437-1-ND$ 5.02 3.19 2.77 500 1204.48 91911-31451LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-3438-1-ND$ 5.37 3.40 2.96 500 1287.27 91911-31469LF 
Fig. 2 — Receptacles 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1588-ND 2.36 1.36 1.21 — = 91930-21109LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-1589-ND 2.45 1.45 1.29 = = 91930-21111LF 
15 = 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-1590-ND 2.68 1.61 1.41 = = 91930-21115LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1591-ND 3.02 1.80 1.61 = _ 91930-21121LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-1592-ND 3.33 2.05 1.78 = = 91930-21125LF 
31 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) 609-1593-ND 3.57 2.21 1.95 = i 91930-21131LF 
41 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) 609-1594-ND 4.34 2.70 2.45 = = 91930-21141LF 
51 ~ 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) 609-1595-ND 5.21 3.26 2.98 = —_ 91930-21151LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) 609-1596-ND 5.78 3.85 3.45 = = 91930-21169LF 


+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Rib-Cage™ High Density, .050” x .050” (1.27mm x 1.27mm) Pitch, 
Tolerant Board-to-Board Connector System 


Rib-Cage is a versatile family of two-piece, two-row pin-and-socket connectors for right No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 

angle and mezzanine connections between printed circuit boards (PCB) or flexible printed Positi 

circuits (FPC). ositions A B c Part No. 1 25 100 Part No. 

Features: * Exclusive Rib-Cage multi-point, gold plated receptacle contacts provide Fig. 1 — Vertical SMT Plugs 

optimal reliability in high vibration and shock-prone applications * High density .050" 10 0.275 (6.99) 0.372 (9.45) 0.226 (5.74) | 609-3175-ND NEW! 1.52 83 72 | 87409-105LF 

Coe ee) A ban mum) double row contact grid oceuplas only ¢0v of he volume ot 20 0.525 (13.34) 0.622 (15.80) 0.226 (6.74) | 609-1553-ND 1.92 1.04 91 | 87409-110LF 

comparable 0. . a 

Applications: . shock resistent and vibratiai prone electronic annheatons * Handheld 30 0.775 (19.68) 0.872 (22.15) 0.226 (5.74) 809-1554-ND 2.43 1.40 1.24 87409-115LF 

test and diagnostic equipment « Electronic sub-assemblies used in conjunction with fans, 40 1.025 (26.03) 1.122 (28.50) 0.226 (5.74) |_609-1555-ND 3.03 1.80 1.61 | 87409-120LF 

motors and mechanical devices 50 1.275 (32.38) 1.372 (34.85) 0.226 (5.74) 609-3176-ND NEW! 4.27 2.65 2.40 87409-125LF 

Materials: Contact Plating: 301 (0.76um) gold over Nickel in Contact area; lead-free pure 60 1.525 (38.74) 1.622 (41.20) 0.226 (5.74) 609-3177-ND NEW! 3.74 2.33 244 87409-130LF 

el Mice on soca) als i Sper connie wit aliscSrtaesS Steroid oe Inet 70 1.775 (45.08) 1.872 (47.55) 0.226 (5.74) | 609-3178-ND NEW! 5.46 3.54 3.24 | 87409-135LF 

Resistance: 50,000MO minimum initial * Withstanding Voltage: 800VAC, RMS at 60Hz . Se ies 5a pee on is oy es Pa on ie ae one Sot 
100 2.525 (64.14) 2.622 (66.60) 0.226 (5.74) 609-3181-ND NEW! 7.22 4.91 4.42 87409-150LF 

Fig. 2 — Vertical SMT Receptacles 
10 0.370 (9.4) 0.266 (6.76) 0.187 (4.75) 609-3157-ND NEW! 1.48 82 ral 87024-605LF 
20 0.620 (15.75) 0.516 (13.11) 0.187 (4.75) 609-1550-ND 2.27 1.34 1.16 87024-610LF 
30 0.870 (22.10) 0.766 (19.46) 0.187 (4.75) 609-1551-ND 3.11 1.87 1.63 87024-615LF 
40 1.120 (28.45) 1.016 (25.81) 0.187 (4.75) 609-1552-ND 3.38 2.07 1.80 87024-620LF 
50 1.37 (34.8) 1.266 (32.16) 0.187 (4.75) 609-3158-ND NEW! 4.47 2.88 2.56 87024-625LF 
60 1.62 (41.15) 1.516 (38.51) 0.187 (4.75) 609-3159-ND NEW! 4.65 2.99 2.66 87024-630LF 
70 1.87 (47.5) 1.766 (44.86) 0.187 (4.75) 609-3160-ND NEW! 5.71 3.80 3.41 87024-635LF 
80 2.12 (53.85) 2.016 (51.21) 0.187 (4.75) 609-3161-ND NEW! 5.76 3.84 3.44 87024-640LF 
90 2.37 (60.2) 2.266 (57.56) 0.187 (4.75) 609-3162-ND NEW! 7.06 4.89 4.32 87024-645LF 
100 2.62 (66.55) 2.516 (63.91) 0.187 (4.75) 609-3163-ND NEW! 6.81 471 417 87024-650LF 
Fig.3 NEW! NEW! Fig. 3 — Right Angle PCB Plugs NEW! 

10 0.635 (16.13) 0.485 (12.32) 0.201 (5.11) 609-3164-ND 5.97 3.98 3.57 87402-105LF 
20 0.885 (22.48) 0.735 (18.67) 0.201 (5.11) 609-3165-ND 8.07 5.49 4.85 87402-110LF 
30 1.135 (28.83) 0.985 (25.02) 0.201 (5.11) 609-3166-ND 9.98 6.79 6.25 87402-115LF 
30 1.135 (28.83) 0.985 (25.02) 0.201 (5.11) 609-3174-ND 9.08 6.25 5.68 87402-515LF 
40 1.385 (35.18) 1.235 (31.37) 0.201 (5.11) 609-3167-ND 8.71 6.18 5.45 87402-120LF 
50 1.635 (41.52) 1.485 (37.72) 0.201 (5.11) 609-3168-ND 10.98 7.79 7.A7 87402-125LF 
60 1.885 (47.88) 1.735 (44.07) 0.201 (5.11) 609-3169-ND 11.34 8.04 7.40 87402-130LF 
70 2.135 (54.23) 1.985 (50.42) 0.201 (5.11) 609-3170-ND 10.01 7.10 6.53 87402-135LF 
80 2.385 (60.58) 2.235 (56.77) 0.201 (5.11) 609-3171-ND 12.32 8.93 7.95 87402-140LF 
90 2.635 (66.93) 2.485 (63.12) 0.201 (5.11) 609-3172-ND 11.50 8.34 7.42 87402-145LF 
100 2.885 (73.28) 2.735 (69.47) 0.201 (5.11) 609-3173-ND 11.35 8.05 7A1 87402-150LF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCI MEG-Array® 


ES, High Speed Mezzanine Connectors Digi@Reel° 


Features: Utilized in high-density, high-speed mezzanine applications at data rates up to 1.0Gb/s * MEG-Array connectors support stack heights 
in the range of 4mm ~ 14mm with options for 81 ~ 528 contact positions * FCl’s patented BGA technology, ensuring reliable attach, easy placement 
and routing and good electrical performance »¢ Meet Telcordida GR-1217-CORE Applications: * Device-to-Board: Optical Transponders and 
Transceivers, Add/Drop Multiplexers, Control Units, Processor Cards, Displays, Medical Diagnostic Equipment (CT scan, Eye scan etc.) » Board- 
to-Board: Servers, Base Stations, Memory Cards, Mobile Broadcast Equipment 


Stacking 
No. of Height Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions Inch (mm) A B c Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
200 0.000 (0.00) 1.236 (31.40) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1090-1-ND 12.01 8.71 775 609-1090-2-ND 250 2055.24 84516-102LF 
300 0.000 (0.00) 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1095-1-ND 12.48 8.84 7.80 609-1095-2-ND 250 2037.75 84500-102LF 
300 0.236 (6.00) 1.756 (44.60) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1096-1-ND 18.70 13.80 12.69 609-1096-2-ND 150 2056.55 84578-102LF 
400 0.000 (0.00) 2.236 (56.80) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1100-1-ND 18.80 13.88 12.76 609-1100-2-ND 250 3385.42 84740-102LF 
400 0.236 (6.00) 2.256 (57.30) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1101-1-ND 19.55 14.44 13.27 609-1101-2-ND 150 2151.01 84520-102LF 
Fig. 2 — Receptacles 
200 0.157 (4.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1091-1-ND 13.62 9.87 8.78 609-1091-2-ND 250 2288.69 84517-101LF 
200 0.236 (6.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1092-1-ND 15.37 11.18 10.14 609-1092-2-ND 200 2112.91 55724-101LF 
200 0.315 (8.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1093-1-ND 13.92 10.12 9.18 609-1093-2-ND 150 1460.13 84535-101LF 
200 0.315 (8.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1094-1-ND 21.62 16.55 15.14 609-1094-2-ND 150 2452.11 84535-201LF 
300 0.157 (4.00) 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.132 (3.35) 609-1097-1-ND 19.90 14.69 13.51 609-1097-2-ND 250 3517.18 84501-101LF 
300 0.217 (5.50) 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.191 (4.85) 609-1098-1-ND 22.76 1742 15.94 609-1098-2-ND 200 3379.72 84502-101LF 
300 0.315 (8.00) 1.665 (42.30) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1099-1-ND 22.14 16.94 15.50 609-1099-2-ND 150 2510.36 84553-101LF 
400 0.157 (4.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1102-1-ND 19.72 14.56 13.39 609-1102-2-ND 250 3487.07 74221-101LF 
400 0.236 (6.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1103-1-ND 23.19 17.75 16.24 609-1103-2-ND 250 4226.65 74388-101LF 
400 0.315 (8.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1104-1-ND 22.00 16.84 15.41 609-1104-2-ND 200 3267.30 74390-101LF 


GIG-Array® 


High Speed Mezzanine Connectors 


Features: 


* Designed to meet the needs of up to 10Gb/s applications * Stack heights available from 15mm ~ 40mm provide mezzanine design flexibility 
* Connector sizes of 200 and 296 signals providing 62 signal contacts per linear cm (158 signal contacts per linear inch) allow for optimization of 
board space and signal requirements * Very low cross-talk (VLC) design of less than 1% allows for required signal integrity performance 


Applications: 
* Communications: Transmission, Access, Switching, Optics and Networking ¢ Data: Servers and Storage 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Positions A B c Part No. a 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Plugs — RoHS Compliant 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.46 (11.64) 609-2864-ND 37.56 28.90 26.97 10026802-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.46 (11.64) 609-2865-ND 52.70 40.54 37.84 10026804-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.97 (24.64) 609-2866-ND 30.32 23.33 21.77 10054783-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.97 (24.64) 609-2867-ND 49.03 38.43 35.78 10054784-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-2868-ND 29.21 23.69 22.11 10060910-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-2869-ND 39.52 30.16 28.60 1006091 1-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.58 (14.64) 609-2872-ND 50.32 39.44 36.72 55700-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.38 (9.64) 609-2874-ND 38.74 29.57 28.04 55720-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.77 (19.64) 609-2875-ND 50.88 39.88 37.13 55727-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.38 (9.64) 609-2877-ND 30.05 23.12 21.58 55737-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.58 (14.64) 609-2878-ND 38.43 29.33 2781 55738-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.77 (19.64) 609-2879-ND 38.90 29.69 28.16 55739-001LF 
Fig. 2 — Receptacles 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2870-ND® 30.42 23.40 21.84 10060912-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2871-ND® 39.19 29.91 28.36 10060913-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.18 (4.51) 609-2873-ND® 38.95 29.97 2797 55701-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2876-ND® 39.19 29.91 28.36 55733-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.18 (4.51) 609-2880-ND® 29.90 22.43 20.93 55740-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2881-ND® 30.42 23.40 21.84 55741-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3125-ND 29.00 21.75 20.30 10081496-001 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3126-ND@ 29.00 21.75 20.30 10081496-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3127-ND 38.43 29.33 2782 10081497-001 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3128-ND@ 38.43 29.33 2782 10081497-001LF 
@ RoHS Compliant 


BTFW Series Connector System 
0.04” (1.00mm) Floating Board-to-Board 


The BTFW Series is a floating board-to-board connector system consisting of plugs and receptacles with two rows of staggered contacts on 0.04” (1.00mm) center lines. This 
connector system, is designed for board-to-board applications, such as audio video (AV) and navigation systems in automobiles, that require high density and high reliability 
interconnects with higher pin counts and surface mount termination. The contacts have a wide floating allowance of + 0.03” (0.80mm) in the pitch direction and + 0.02” (0.50mm) 
in the width direction. 

Features: * Wide floating allowance absorbs mating shift between plug and receptacle, permitting self-alignment of the mating connectors; and provides highly reliable 
mechanical performance * FCI’s Gas Tight High Pressure (GTH) contact system provides a highly reliable gas tight (and low cost) connected interface 

Materials: * Housing: Glass filled thermoplastic (UL 94V-0) * Color: Black * SMT Plug: * Contact: Phosphor bronze » Contact Plating: Tin alloy * SMT and DIP Receptacle: 
* Contact: Brass * Contact Plating: Tin alloy 

Electrical and Mechanical Performance: * Contact resistance: 70mQ maximum initial * Insulation Resistance: 100MQ minimum ¢ Current Rating: 1A ¢ Durability: 20 Mating 
Cycles * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing| FCI 
Fig. Positions A Part No. 1 25 100 Part No. 700 Part No. 
Vertical SMT Plug 
1 18 0.552 (14.02) 609-2473-1-ND 1.58 86 75 609-2473-2-ND 458.28 BTFW18P-3SSTE1LF 
Right Angle SMT Receptacle 
2 20 0.670 (17.02) 609-2476-1-ND 1.32 73 61 = = BTFW20R-3RSTE1LF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
146 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FC) PwrBlade™ Power Distribution 
Connector System 


PwrBlade Power Distribution Connector System consists of pow- 
er and signal contacts. This system is designed to economically 


satisfy the demanding requirements of server applications. The 
connectors are configured to satisfy the specific requirements of 


Industry SSI design standards. 


a Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Materials: Fig. | Configuration |Termination A B C Part No. 1 25 100 | PartNo. 
¢ Housing: Glass filled high temperature nylon * Color: Black Header — Vertical 
* Contacts: * Power Contacts: Beryllium-copper * Signal Pins: 1 1P, 24S, 1P PCB 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) | 609-2086-ND 6.45 4.04 3.69 | 51952-001LF 
Phosphor-bronze * Signal Contacts: Beryllium-copper 1P, 24S, 1P_|__Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) | 609-2087-ND 10.93 7.75 7.13 | 51952-002LF 
* Plating: ¢ All contacts: 0.76um (30p in.) Gold over 1.27um Header — Right Angle 
(50p in.) Nickel 9 1P, 245, 1P PCB 0.574 (14.58) 1.925 (48.90) 0.930 (23.62) | 609-2077-ND 6.43 4.28 3.84 | 51415-O01LF 
Electrical and Mechanical Performance: 6p, 24S, 5P PCB 0.574 (14.58) | 4.350 (110.49) 0.930 (23.62) | 609-2079-ND 8.66 6.14 5.42 | 51624-XX001LF 
* Insulation Resistance: 20MO minimum Receptacis — Vertical 
* Withstanding Voltage: 1,200V RMS 3 1P,245,1P | Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.470 (11.94) | 609-2081-ND 5.13 3.27 2.99 | 51666-001LF 
* Current Rating: 48A for single-powered contact; derated to 30 6P, 24S, 5P_| _Pressfit 0.500 (12.70) | 4.350 (110.49) 0.470 (11.94) _ | 609-2082-ND 8.55 6.06 5.35 | 51667-XX001LF 
for 12-powered contact Receptacle — Right Angle 
* Contact Resistance: 0.5mQ maximum at rated power 1P, 248, 1P PCB 0.470 (11.94) 1.925 (48.90) 0.820 (20.83) | 609-2078-ND 5.71 3.64 3.33 | 51416-O01LF 
* Mating Force: 12 pounds typical for 11 power, 24 signal 4 | GP, 24S, 5P PCB 0.470 (11.94) | 4.350 (110.49) 0.820 (20.83) | 609-2080-ND 11.28 8.00 7.36 | 51625-XX001LF 
configuration 6P, 24S, 5P | Pressfit 0.470 (11.94) | 4.350 (110.49) 0.865 (21.97) | 609-2085-ND 18.21 13.45 12.36 | 51866-008LF 


$e ————— S EA F an d Pins per Row | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Samtec 

Se el mi Gc . and No. of Rows| A B C__|Part No. 1 10 _| Part No. 
SSS S EAM Series 30x8 43.92 | 10.69 | 5.05 | SAM8004-ND 23.28 18.98 | SEAF-30-05.0-S-08-2-A 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: Copper Alloy 90x10 43.92 | 19.23 | 5.05 RSANECO> ND) 26.46, 21.57 | SEAF-30-05.0-S-10-2-A 
¢ Current Rating: 2.7A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Au over 50 (1.27pm) 30 x8 43.92 | 10.69 | 6.55 | SAM8006-ND 24.82 20.23 | SEAF-30-06.5-S-08-2-A 
Ni * Contact Resistance: 5.5mQ »* Working Voltage: 240 VAC » Mated Cycles: 100 40x8 56.62 | 10.69 | 5.05 | SAM8008-ND 28.46 23.20 | SEAF-40-05.0-S-08-2-A 
40 x 10 56.62 | 13.23 | 5.05 | SAM8009-ND 31.53 25.88 | SEAF-40-05.0-S-10-2-A 
40x8 56.62 | 10.69 | 6.55 | SAM8010-ND 29.58 24.28 | SEAF-40-06.5-S-08-2-A 
40x10 56.62 | 13.23 | 6.55 | SAM8011-ND 33.62 27.59 | SEAF-40-06.5-S-10-2-A 
50 x 10 69.32 | 13.23 | 5.05 | SAM8013-ND 35.82 29.40 | SEAF-50-05.0-S-10-2-A 
50x 8 69.32 | 10.69 | 6.55 | SAM8014-ND 33.62 27.59 _| SEAF-50-06.5-S-08-2-A 

Fig. 2 — Header 
20x8 30.38 | 12.14 | 4.6 | SAM8016-ND 20.32 16.57 | SEAM-20-02.0-S-08-2-A 
20x 10 30.38 | 14.68 | 4.6 | SAM8017-ND 23.10 18.83 | SEAM-20-02.0-S-10-2-A 
20x8 30.38 | 12.14 | 6.1 | SAM8018-ND 21.56 17.58 | SEAM-20-03.5-S-08-2-A 
20x 10 30.38 | 14.68 | 6.1 | SAM8019-ND 24.50 19.97 | SEAM-20-03.5-S-10-2-A 
30x 8 43.08 | 12.14 | 4.6 | SAM8020-ND 25.22 20.56 | SEAM-30-02.0-S-08-2-A 
30 x 10 43.08 | 14.68 | 4.6 | SAM8021-ND 28.66 23.36 | SEAM-30-02.0-S-10-2-A 
30x 8 43.08 | 12.14 | 6.1 | SAM8022-ND 26.78 21.83 | SEAM-30-03.5-S-08-2-A 
Pins per Row Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Samtec 

AnGINGHGTIRGWe iawAl B C_| PartNo. 1 OM BartNes 40x8 55.78 | 12.14 | 4.6 | SAM8024-ND 30.07 24.68. | SEAM-40-02.0-S-08-2-A 
Fig. 1 — Receptacle 40 x10 56.78 | 14.68 | 4.6 | SAM8025-ND 34.16 28.04 | SEAM-40-02.0-S-10-2-A 
20x 8 31.22 | 10.69 | 5.05] SAM8000-ND 19.70 15.48 | SEAF-20-05.0-S-08-2-A 0x8 55.78 (12.14 | 6.1 SSMEOZRDE 31.90 26.18 | SEAM-40-03.5-5-08-2-A 
20 x 10 31.22 | 13.23 | 5.05 | SAM8001-ND 21.32 17.38 | SEAF-20-05.0-S-10-2-A 40 x 10 55.78 | 14.68 | 6.1 | SAM8027-ND 36.25 29.75 | SEAM-40-03.5-S-10-2-A 
20x8 31.22 | 10.69 | 6.55 | SAM8002-ND 20.00 16.30 | SEAF-20-06.5-S-08-2-A 50x 10 68.48 | 14.68 | 4.6 | SAM8029-ND 38.82 31.86 | SEAM-50-02.0-S-10-2-A 
20x 10 31.22 | 13.23 | 6.55 | SAM8003-ND 22.72 18.52 | SEAF-20-06.5-S-10-2-A 50x 8 68.48 | 12.14 | 6.1 | SAM8030-ND 36.25 29.75 | SEAM-50-03.5-S-08-2-A 


H DAM and H DAF Arrays Pairs per Row | Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Samtec 

and No. of Rows A B Part No. 1 10 Part No. 
Specifications: » Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: Copper Alloy 23x13 63.92 40.51 SAM8654-ND 34.22 28.08 | HDAF-23-08.0-S-13-1 
¢ Current Rating: 2.3A @ 80°C Ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Gold 23x13 63.92 20.51 SAM8660-ND 35.22 28.90 | HDAF-23-18.0-S-13-1 

or Tin over 50u (1.27pm) Nickel * Contact Resistance: 19mQ max * Working Voltage: 200 VAC * Mated Fig. 1 — HDAF Arrays — RoHS Compliant 
Cycles: 100 11x13 39.92 | 10.51 | SAM8651-ND 20.14 16.42 | HDAF-11-08.0-S-13-2 
11x13 39.92 20.51 SAM8657-ND 20.74 16.91 | HDAF-11-18.0-S-13-2 
15x13 47.92 10.51 SAM8653-ND 25.18 20.53 | HDAF-15-08.0-S-13-2 
15x13 47.92 20.51 SAM8659-ND 25.92 21.13 | HDAF-15-18.0-S-13-2 
23x 13 63.92 10.51 SAM8655-ND 34.22 28.08 | HDAF-23-08.0-S-13-2 
23 x 13 63.92 20.51 SAM8661-ND 35.22 28.90 | HDAF-23-18.0-S-13-2 
Fig. 2— HDAM Arrays 
11x13 38.06 14.41 SAM8638-ND 20.54 16.74 |HDAM-11-12.0-S-13-1 
11x13 38.06 19.41 SAM8644-ND 20.98 17.10 |HDAM-11-17.0-S-13-1 
15x13 46.06 14.41 SAM8640-ND 25.68 20.93 | HDAM-15-12.0-S-13-1 
15x13 46.06 19.41 SAM8646-ND 26.22 21.37 | HDAM-15-17.0-S-13-1 
23 x 13 62.06 14.41 SAM8642-ND 34.89 28.63 | HDAM-23-12.0-S-13-1 
: - z = : 23 x 13 62.06 19.41 SAM8648-ND 35.65 29.25 | HDAM-23-17.0-S-13-1 
ora re oa ene aa A HEN [pare Fig, 2— HDAM Arrays — RoMS Compliant 

Fig. 1 — HDAF Arrays 11x13 38.06 14.41 SAM8639-ND 20.54 16.74 |HDAM-11-12.0-S-13-2 
11x13 38.06 19.41 SAM8645-ND 20.98 17.10 |HDAM-11-17.0-S-13-2 
AVES 39.02 ) 10.51 ee 0. Were [DAR SL LO8/0:3-1371 15x13 46.06 | 14.41 | SAM8641-ND 25.68 20.93 | HDAM-15-12.0-8-13-2 
1113 39.92 | 20.51 |/SAMBE56-ND) 20.74 16.91 |HDAF-11-18.0-S-13-1 15x13 46.06 | 19.41 | SAM8647-ND 26.22 21.37 | HDAM-15-17.0-S-13-2 
15x13 47.92 10.51 SAM8652-ND 25.18 20.53 | HDAF-15-08.0-S-13-1 23x 13 62.06 14.41 SAM8643-ND 34.89 28.63 | HDAM-23-12.0-S-13-2 
15x13 47.92 20.51 SAM8658-ND 25.92 21.13 | HDAF-15-18.0-S-13-1 23x 13 62.06 19.41 SAM8649-ND 35.65 29.25 | HDAM-23-17.0-S-13-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PicoBlade 1.25mm Connectors __ Digi@Reel° 


1.25mm Connectors: Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL94V-0 » Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ UL File No.: E29179 CSA File-No.: LR19980 


molex 


H H 1.25mm Crimp Terminal: Electrical Specifications: * Voltage: 125V »* Current: 1.0A (0.8A for 32AWG) 

1 .00m m Pitch Pico-Clasp™ * Contact Resistance: 20m maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC/1 minute « Insulation 

" Resistance: 100MOQ minimum Physical Specifications: * Contact: Phosphor Bronze »* Plating: Tin * Wire 
Wi re-to-Boa rd Con nectors Range: 26 ~ 32AWG * Insulation Range: 1.00mm diameter maximum » Strip Length: 1.40 ~ 1.90mm 


The Pico-Clasp connector system from Molex was developed for various connections in Flat Panel Displays Fig. 1 — 1.25mm Receptacle Housing 
(FPD). The compact, small circuit size features of this system also make it ideal for other applications such 
as Notebook PC’s and other compact devices. 

Features: * Provides space saving for mounting other components »¢ Prevents wire hooking * Latch 
protection and secure mating retention * Strong mating retention and clear click feeling * Easy connector 
insertion and extraction 

Physical Specifications: (Headers): * Color: Natural Resin * Durability: 30 cycles per minute »* Contact: 
Phosphor Bronze Tin plated (501331); Phosphor Bronze Gold plated (501190); Brass Tin plated (501568 
and 501571) * Housing: High Temperature Thermoplastic Resin »* Operating Temperature Range: -40°C 
~ 85°C (Receptacles): * Color: White Resin * Housing: Nylon Resin * Operating Temperature Range: -40°C. 
~ 85°C 

Electrical Specifications: (Headers): * Current Rating: 1.00A maximum * Voltage: 50V maximum 
(Receptacles): * Current Rating: 1.00A maximum 


|Connector| 
Position _| 


Cut Tape 
No. of Dimension A | Digi-Key Price Each Tape and Reelt _| Molex 
Fig.| Positions (mm) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Vertical, Single Row SMD Headers 
2 70 WM7879CT-ND 96. 85 57] 1,100]  394.00/M]501331-0207 
3 5.0 WM7880CT-ND 94 84 ©.56| 1,100] 412.00/M | 501331-0307 
4 6.0 WM7881CT-ND 98 87 .58| 1,100] 430.00/M | 501331-0407 
5 7.0 WM7882CT-ND 116 1.03 .69| 1,100 | 507.00/M | 501331-0507 Gea lONNEREL AEC PARSER ‘aa 
6 8.0 WM7883CT-ND 1.30 1.15.77 | 1,100 | _566.00/M | 501331-0607 7 ig eimenslon= (Mm) MDIGEReY, Mlle orex 
7 9.0 WM7884CT-ND 1331.17.78] 1,100 | 579.00/M [50131-0707 Big: Beatts) aes BS barn i LOS OOS 00) BACuNOs 
; 8 10.0 WM7885CT-ND 1.40 1.24  .83| 1,100 | 610.00/M | 50131-0807 Receptacle Housing — RoHS Compliant 
9 11.0 WM7886CT-ND 1.48 1.31 .87| 1,100 | 646.00/M | 501331-0907 2 425 1.25 | WM1720-ND 32. 27 +20 +16] 51021-0200 
10 12.0 WM7887CT-ND 1.57 1.39 93] 1100 | 684.00/M | 501331-1007 3 5.50 250 | WM1721-ND 38 32 «©2383 ~—-.18| 51021-0300 
11 13.0 WM7888CT-ND 1.77 4.56 _1.04| 1,100 | _772.00/M | 50131-1107 4 6.75 3.75 | WM1722-ND 46 41 27 ~— .22| 51021-0400 
2 14.0 WM7889CT-ND 7.86 1.64 1.10] 1,100 | 810.00/M |501331-1207 5 8.00 5.00 | WM1723-ND 53 47 31 — .25| 51021-0500 
13 15.0 WM7890CT-ND 1.96 1.73 1.16] 1,100 | 854.00/M |501331-1307 6 9.25 6.25 | WM1724-ND 59.49 —.35_——«.28 | 51021-0600 
14 16.0 WM7891CT-ND 2.06 1.82 1.22] 1,100 | 900.00/M | 501331-1407 7 | 1050 7.50 | WM1725-ND 64. 54. ~.38 ~~.31 | 51021-0700 
15 17.0 WM7892CT-ND 215 1.90 1.27| 1,100 | _936.00/M | 501331-1507 + | 8 | 11.75 875 | WM1726-ND 70 63 42 .34| 51021-0800 
Right Angle, Single Row SMD Headers 9 | 13.00 10.00 | wM1727-ND 76 68 45  .36| 51021-0900 
2 40 WM7893CT-ND ‘1.81 54] 1,700 | 399.00/M |501568-0207 10 | es 1s ea ee ree nese eel etestciins 
3 5.0 WM7894CT-ND 95 84 .56| 1,700] 413.00/M | 501568-0307 B : : : : i : - 
4 6.0 WM7895CT-ND 1.05 93 .62| 1,700} 431.00/M | 501568-0407 12° | 16.75 13.75 | BWMiZeOND 400 78 56 AB) 51021-1200 
5 7.0 WM7896CT-ND 1.33. 1.18 .79| 1.700 | 548.00/M | 50156-0507 13° | 18.00 15.00 WMIZ000, ND 1.000 89 59-48 | 51021-1300 
6 8.0 WM7897CT-ND 1.41 1.25 _.84| 1.300 | _581.00/M | 501568-0607 14 | 19.25 16.25 WMIOOEND 1.06 6.94 = 6350) 51021-1400 
: 15 | 20.50 17.50 | WM17002-ND 1.14 98.66 _.53 | 51021-1500 
7 9.0 WM7898CT-ND 738 1.23.82] 1,300 | 604.00/M |501508-0707 2 
, 8 10.0 WM7899CT-ND 1.44 1.27 85] 1,300] 628.00/M | 501568-0807 Straight Headers 
9 11.0 WM7900CT-ND 1.49 1.32 88 1,300 | 651.00/M | 501568-0907 2 4.25 1.25 | WM1731-ND@ 540 450 32.26 | 53047-0210 
10 12.0 WM7901CT-ND 1.56 1.38  .92| 1,300 | 682.00/M | 501568-1007 3 5.50 2.50 | WM1732-ND@ 66 =.59-- «39.31. | 53047-0310 
11 13.0 WM7902CT-ND 1.67 1.48 _.99| 1,300 | _731.00/M |501568-1107 4 6.75 3.75 | WM1733-ND@ 78 69 46 ~—-.37 | 53047-0410 
12 14.0 WM7903CT-ND 779 1.59 1.06] 1,300 | 782.00/M |501568-1207 5 8.00 5.00 | WM1734-ND@ 91 75 54 43 | 53047-0510 
13 15.0 WM7904CT-ND 1.90 4.68 1.12] 1,300 | 831.00/M |501568-1307 6 9.25 6.25 _| WM1735-ND@ 1.04 __.86__.62__.49 |_ 53047-0610 
14 16.0 WM7905CT-ND 2.02 1.78 119] 1,300 | 880.00/M | 501568-1407 7 | 1050 7.50 | WM1736-ND@ 117 97.69.56 | 53047-0710 
15 17.0 WM7906CT-ND 212 1.87 1.25| 1,300 | _924.00/M | 501568-1507 2 i es bike WHS NOS: _ ie a 88 eee oni 
Vortical Dual Row SMD Heaters: 10 | 14.25 11.25 | WM1739-NDe 156 139 93  .74| 53047-1010 
20 123 WM7907CT-ND 302 267 1.78] 1,100] 1317.00/M | 501190-2017 41 | 1550 12.50 [MRvaenieotniD 476. et 40 Peale eter 
3) 30 173 WM7908CT-ND 4.07 3.59 2.40| 1,100 | 1775.00/M | 501190-3017 42-1 1675 13.75 WRENS! 1/80! = 4 et = ti0e =n 15904744210 
40 22.3 WM7909CT-ND 519 4.58 3.06| 1,100 | 2264.00/M | 501190-4017 13 | 18.00 15.00 (MWR OGetine Gos, -47ss age ~igailtesnd7isio 
50 27.3 WMi7910CT-ND 6.31 5.57 3.71 | 1,100 | 2752.00/M | 01190-5017 14 | 1925 1625 | WM17004.NDe Bion: “died. “pax (oa. sa0d7-4A10 
Right Angle, Dual Row SMD Headers 15 | 20.50 17.50 | WM17005-ND@ 2.21 1.95 1.30 1.04] 53047-1510 
20 13.0 WM7911CT-ND 327 289 193] 800 7740.00 [501571-2007 Right Angle Headers 
4 | 30 18.0 WM7912CT-ND 413 3.64 243] 800 4440.80 | 501571-3007 3 425125 WM1742-NDe $2. SSB 80 Sa0deoeI0 
40 23.0 WM7913CT-ND 743° 6.56 4.37] 800 2592.80 | 501571-4007 3 550 250 | WM1743-NDe 75 67 45 +~36 | 53048-0310 
50 28.0 WM7914CT-ND 5.89 5.20 347| 800 2057.60 |501571-5007 4 675 375 | WM1744-NDe ‘680 78~=SO2~Sté«<Ci| 83048-0410 
Single Row Receptacle Housing 5 8.00 5.00 | WM1745-ND@ 1.01 84 60 -48 | 53048-0510 
2 37 WM7915-ND a7 42 2B, — —7501330-0200 6 9.25 6.25 _|_WM1746-ND@ 1.14 1.01.68 _—.54 | 53048-0610 
3 47 WM7916-ND 47 42028) — — | 501330-0300 7 | 1050 7.50 | WM1747-ND@ 128. 113 .76 .61| 53048-0710 
4 57 WM7917-ND 47 42) 28) — — | 501330-0400 3 | 8 | 11.75 8.75 | WM1748-NDe 141 125 83 67] 53048-0810 
5 67 WM7918-ND 47 42 28) — — | 501330-0500 9 | 13.00 10.00 | WM1749-ND@ 154 136 91 73] 53048-0910 
6 77 WM7919-ND. 5146 31| — — |501330-0600 10 | 14.25 11.25 | WM1750-ND@ 167 148 99 79] 53048-1010 
7 B87 WM7920-ND 34. 48 32] — — 01330-0700 11_| 15.50 12.50 | WM1751-ND 181 1.60 1.07 _.86 | 53048-1110 
8 97 WM7921-ND 46 «41° 28) — — | 501330-0800 12 | 16.75 13.75 | WM1752-ND@ 194 1.72 1.15  .92| 53048-1210 
> 9 10.7 WM7922-ND 52 46 (31) — — |501330-0900 13 | 18.00 15.00 | WM17006-ND® 2.07 1.84 1.23 .98| 53048-1310 
10 117 WM7923-ND 52 46 (31) — — | 501330-1000 14 | 19.25 16.25 | WM17007-ND@ 2.22 1.96 1.31  1.05| 53048-1410 
11 127 WM7924-ND 61 55 37] — — |501330-1100 15 | 20.50 17.50 | WM17008-ND@ 2.36 2.09 1.40 1.12 | 53048-1510 
12 13.7 WM7925-ND 66 59° «40; — — |501330-1200 SMT Straight Headers — RoHS Compliant 
13 147 WM7926-ND 72 64 43) — — | 501330-1300 WM7606CT-ND 725. 140 74.59 
14 157 WM7927-ND 64 57 38) — — | 501330-1400 2 7.65 1.25 | Wwwz7e06TR-ND 536,00/1,000 53398-0271 
15 16.7 WM7928-ND 65 58 .39| — — |501330-1500 WM7607CT-ND 1.51 1.34 89 71 
Dual Row Receptacle Housing 3 8.90 2.50 WM7607TR-ND 648.00/1,000 53398-0371 
20 117 WM7929-ND 6689S] —T501189-2010 q 
6 | 30 167 | WM7930-ND 7 (66 4a) — — | 501189-3010 4 | 1018 3.75 |e ae 187 aconoon | 83398-0471 
40 21.7 WM7931-ND 83.7450] — — [50189-4010 4 WM7609CT-ND qig6 fed “10: ee 
Crimp Contacts and Tools 5 | 11.40 5.00 | wm7609TR-ND 797.00/1,000 53398-0571 
Socket Crimp, 28-32AWG — |WM7933-ND a 10 307] — —]501334-0100 WM7610CT-ND 200 177 «1.18 05 
” |Terminal Crimp, 28-32AWG |WM7934-ND 14.13.09) — — |501193-0100 6 | 1265 625 | wm7610TR-ND 860.00/1,000 53398-0671 
Crimp Hand Tool 28-32AWG |WM9018-ND 327.9871 = — [63819-1500 WM7611CT-ND 216 191 1.28 1.02 
— | Extraction Hand Too! WM7936-ND 186.03/1 = — | 63813-1700 7 | 1890 7-50 | wm7e11TR-ND 930.00/1,000 BSSOe- 077i 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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PicoBlade 1.25mm 


molex DigiqpReel” ci aur Gnaes Digi-K Price Each Mol 
it mm, igi-Key rice Fac! jolex 
Connectors (cont) Fig. | cuits | A B__| PartNo. 1 10 100 | Part No. 
WM7604CT-NDt 2.94 260 1.73 
Cir- [Dimensions (mm)|_ Digi-Key Price Each Molex 7 {1890 7-50 | w7604TR-ND§ 1894.50/1,500 53780-0770 
Fig.| cuits| A B Part No. 1 10 100 500 Part No WM7605CT-NDt 3.21 2.84 1.90 
8 151 8 WM7612CT-ND 2.30 2.03 1.36 1.09] 5.598 9874 2 9 16.40 10.00 | wivi7605TR-ND§ 2071 .50/1,500 nS 7800870 
28 ‘75 |_WM7612TR-ND 986.00/1,000 porns! 14 | 2265 16.25 | WM7661CT-NDt 3.97 3.51 2.34 | 4780.1470 
WM7613CT-ND 249° 220 147° 1.47 : Mec ESN 2857-0001,00 
9 16.40 10.00 7 : ( : 53398-0971 Crimp Terminal 28~30 AWG..... WM5506-ND. 59 53 .35 | 50641-8141 
WM7613TA-ND HOGE:00E,000 Crimp Terminal 28-30 AWG WMS5506TR-ND§ 1600.00/25,000 50641-8041 
WM7614CT-ND 264 233 156 1.25 imp termina) 2 : z : " : 
10 | 17.65 11.25 [Racer atNrs 1133,00/1,000 53398-1071 Hand Crimper ._ | WM9963-ND 673.41/1 57352-5000 
WM7615CT-ND 280 2.48 1.65 1:62 @ RoHS Compliant — + Cut Tap: § Tape and Reel 
4{_ 11 | 1890 12.50 | wm7615TR-ND 1203.00/1,000 58398-1171 
WM7616CT-ND 2.96 262 175 1.40 
12 | 2015 13.75 : 53398-1271 — . 
Bue 1274.00/1,000 1.5mm PICO SPOX™ Connectors Digi Reel 
13. | 21.40. 18.00 | WM7617CT-ND 3.17 281 1.87 1.50] p24 4a74 
WM7617TR-ND 1364.00/1,000 Features: * 2-15 circuits * Standard with center polarizing ramp * Lead in chamfer facilitates mating 
14 22.65 16.25 WM7618CT-ND 3.30 2.92 1.95 1.56 53398-1471 Electrical: * Voltage: 250V » Current: 2.0A * Contact Resistance: 40mQ maximum »* Dielectric Withstanding 
i 2 WM7618TR-ND 1417.00/1,000 Voltage: 500V * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 
WM7619CT-ND 3.38 2.99 1.99 1.59 Physical: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 94V-0 * Headers: 
15 | 23.90 17.50 | wwi7619TR-ND 1451.00/1,000 53398-1571 Color beige glass filled 4/6 nylon, UL 94V-0 * Contact: Brass Alloy * Plating: Tin over 1.27Hm minimum 
SMT Right Angle Headers — RoHS Compliant Nickel 
WM7620CT-ND 131. #116 78 62 
i 1.25 | _wM7620TR-ND 564.00/1,000 meso ieer| 
WM7621CT-ND 159 «1.41 04 «76 
3 | 890 250 | wm7e2iTR-ND 685.00/1,000 ooo! 
WM7622CT-ND 174 154 103 83 
4 | 1018 375 | wm7e22TR-ND 750.00/1,000 ba26 1-087 | 
WM7623CT-ND 192 1.70 144 91 
5 | 11.40 5.00 | wm7623TR-ND 826.00/1,000 59261-0571 
WM7624CT-ND 2.07 183 122 98 
8 | 1265 6.25 | wm7e24TR-ND 888.00/1,000 eee 
WM7625CT-ND 2.22 197 1.31 1.05 
7 | 13.90 7.50 53261-0771 
eee Bae 32.0071 008. Tae Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
a - z : : y Cir- (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Molex 
5} 8 | 1615 875 | wo7626TR-ND 1014,00/1,000 58261-0871 cuits} AB _ | Part No. 1 10100 | Part No. 1,000 [Part No. 
WM7627CT-ND 255 226 151 1.21 : 7 
9 16.40 10.00 WM7627TR-ND 1096.00/1,000 53261-0971 Fig. 1 — Vertical Headers 
WM7628CT-ND 270 239 1.59 1.28 5 | 8.80 6.00 | WM18584CT-ND 1.31 1.16 .77 | WM18584TR-ND 591.00 | 87437-0543 
we | re 2s eee _etdangia_—sosvior! |] sae 12 ea | ee eee 
11 | 1890 © 12.50 | Wivegecn ND 2 8T eee gon: | saeettt74 8 | 1330 10.50|WM2040CT-ND 1.71 4.51 1.01 | WM2040TR-ND 704.71 [87437-0833 
WAITESOCHEND Sua oa 178 4a 9 | 14.80 12.00 | WM2041CT-ND 1.83 1.62 1.08 | WM2041TR-ND 752.57 _|87437-0933 
12 | 20.15 18.75 |oesa RNID os NO OOG “| 53261-1271 TT [17.80 15.00 | WM2043CT-ND 207. +183 1.22 | WM2043TR-ND 850.89 [87437-1133 
as 12 | 19.30 16.50 | WM2044CT-ND 219 194 1.29 | — — |87437-1233 
14 | 2265 16.25 | WM7631CT-ND 3.36 297 1.98 1.59) §3064-4474 13 | 20.80 18.00) WM2045CT-ND 233 2.06 1.38 | WM2045TR-ND 961.08 |87437-1333 
ee a5 SRE +86 14 | 22.30 19.50 | WM2046CT-ND 243 2415 1.43 | WM2046TR-ND 999.85 |87437-1433 
7 z 5 ; oT 4 15 | 23.80 21.00 | WM2047CT-ND 255 226 1.51 | — — |87437-1533 
15 | 23.90 17.50 53261-1571 
- - WM7632TR-ND 1508.00/1,000 Fig. 1 — Vertical Headers — RoHS Compliant 
Crimp Terminal, WM1775-ND _ .06 .05 04 50058-8000 
eae [ee —— totes el slimes 2 Of Sirens | me aes 
6 | Crimp Terminal, TAN Be ite) 507 05 04) 50079-8000 4| 730 450|WM76e4cT-ND 1.17 1.03 ~— 69. | WM7e64TR-ND 528.85 |87437-0443 
26-28 AWG: ee ee 650:00/25,000 6 | 10.30 7.50 |WM7665CT-ND 1.45 «1.28 ~— 86. | WM7685TR-ND 656.60 | 87437-0643 
Crimp Term,. 26-28 AWG | _WM2023-ND — 2218.15 | 50079-8100 7 | 11.80 9.00 | WM7666CT-ND 159 1.41 .94_ | WM7666TR-ND 719.00 [87437-0743 
Tools (Molex) 8 | 13.30 10.50 | WM7667CT-ND 174154 1.03 | WM7667TR-ND 787.00 |87437-0843 
28~32AWG Prototype Crimp WM9931-ND 228.96/1 63811-0200 9 | 14.80 12.00} WM7668CT-ND 1.86 1.64 1.10 | WM7668TR-ND 841.00 | 87437-0943 
26~28AWG Prototype Crimp WM9978-ND 214.65/1 63811-0300 10 | 16.30 13.50) WM7669CT-ND 1.98 A075 1.17 | WM7669TR-ND 897.00 | 87437-1043 
Production Crimp WM9932-ND 601.02/1 63811-0000 11 | 17.80 15.00) WM7670CT-ND 2.10 1.86 1.24 | WM7670TR-ND 951.00 |87437-1143 
Contact Extraction WMg9933-ND 135.34/1 57072-6000 12 | 19.30 16.50 | WM7671CT-ND 2.22 197 1.31 | WM7671TR-ND 1007.00 |87437-1243 
: 13 | 20.80 18.00 | WM7672CT-ND 234 2.07 1.38 | WM7672TR-ND 7061.00 87437-1343 
RoHS Compliant 14 | 22.30 19.50) WM7673CT-ND 247 2418 1.46 | WM7673TR-ND 4117.00 |87437-1443 
15 | 23.80 21.00 | WM7674CT-ND 259 229 1.53 | WM7674TR-ND 1174.00 |87437-1543 
Pp | M t 1 25 C t Fig. 2 — Right Angle Headers — RoHS Compliant 
ane ate |. mm Connectors 2 | 4.30 1.50 | WM7646CT-ND 86 76.51 | WM7646TR-ND 389.00 ]87438-0243 
. Reel’ 3 | 5.80 3.00 | WM7647CT-ND 1.08 96.64 | WM7647TR-ND 490.00 |87438-0343 
Ultra Low Profile Ge 4 | 730 450 | WM7648CT-ND 1.21 1.08 72 | WM7648TR-ND 550.00 |87438-0443 
5 | 880 6.00 | WM7649CT-ND 124 110 73 | WM7649TR-ND 562.00 |87438-0543 
6 | 10.30 7.50 | WM7650CT-ND 1.42 1.26 _.84_| WM7650TR-ND 645.00 |87438-0643 
7 [11.80 9.00 | WM7651CT-ND 768 149 99 | WM7651TR-ND 761.00 87438-0743 
8 | 13.30 10.50) WM7652CT-ND 180 1.60 1.07 | WM7652TR-ND 817.00 |87438-0843 
9 | 14.80 12.00) WM7653CT-ND 184 1.63 1.09 | WM7653TR-ND 835.00 |87438-0943 
10 | 16.30 13.50 | WM7654CT-ND 2.00 177 4.18 | WM7654TR-ND 906.00 |87438-1043 
11 | 17.80 15.00 | WM7655CT-ND 216 191 1.27 | WM7655TR-ND 977.00 |87438-1143 
{2 [19.30 16.50 | WM7656CT-ND 232 2.05 1.37 | WM7656TR-ND 7049.00 87438-1243 
13 | 20.80 18.00 | WM7657CT-ND 247 2419 1.46 | WM7657TR-ND 1120.00 |87438-1343 
14 | 22.30 19.50 | WM7658CT-ND 263 233 1.55 | WM7658TR-ND 1191.00 |87438-1443 
Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL 94V-0 * Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact: Phosphor 15 | 23.80 21.00 | WM7659CT-ND 2.79 2.46 1.64 | WM7659TR-ND 1263.00 | 87438-1543 
Bronze ¢ Plating: Gold (Tin on SMT tails) * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 
Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum Cir Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
* Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC »* Insulation Resistance: 100MQ min. ratte A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Dimensions Fig. 3 — Housing 
Cir- (mm) Digi-Key Price Each Molex 2 4.10 1.50 WM2086-ND® 23 21 14 87439-0200 
Fig. | cuits Part No. 1 10 100 | Part No. 3 5.60 3.00 WM2087-ND® 26 24 16 87439-0300 
Receptacle Housing - Ultra Low Profile s | geo 6.00 | WMDOBND® =i, —'28,—S 19. | braso-as0o 
2 5.72 1.25 | WMS5400-ND@ 49 A4 29 | 51146-0200 6 10.10 7.50 WM2090-ND@ 34 30 20 | 87439-0600 
8 | 697 2.50 RIN ez RN a Be. + 2801191188 0200 7 11.60 9.00 WM2091-ND® 38 34 23 | 87439-0700 
4 8.22 3.75 _| WM5402-ND@ 72 64 .43 | 51146-0400 i é 
8 13.10 10.50 WM2092-ND@ 40 35 24 | 87439-0800 
1 5 9.47 = 5.00 RN Mes0e NDS 75 87 ‘45 | 51146-0500 9 1460 12.00 WM2093-ND@ a 37 25 | 87439-0900 
6 | 10.72 6.25 | WM5404-ND@ 92 81 54 | 51146-0600 10 16.10 13.50 WM2094-ND@ 42 37 25 | 87439-1000 
7 11.97 7.50 | WM5405-ND@ 1.06 94 .63 | 51146-0700 11 17.60 15.00 WM2095-ND@ 43 39 26 | 87439-1100 
9 | 14.47 10.00 |AIM A0e NDS, W270 1120.75 | 51146-0900 12 19.10 16.50 WWI2096-ND® 46 rT 28 | 87439-1200 
14 20.72 16.25 | WM5407-ND® 1.86 1.65 1.10_| 51146-1400 13 20.60 48.00 WM2097-ND A7 42 28 87439-1300 
Right Angle, SMT — RoHS Compliant 14 22.10 19.50 WM2098-ND@ 48 43 29 | 87439-1400 
WM7600CT-NDt 1.64 1.45 7 15 23.60 21.00 WM2099-ND@ 50 A5 30 | 87439-1500 
2 | 765 1-25 | wi7600TR-ND§ 1057.50/1,500 58780-0270 
WM7601CT-NDt 1.90 168 «1.12 ; Digi-Key Pricing Molex 
3 | 890 2.50 | wii7601TR-ND§ 1225.50/1,500 persue 10 Description Part No. 100 Part No. 
WM7660CT-NDt 2.30 2.03 1.36 j Crimp Terminal 24-30 AWG WM1112-ND@ 50 4.02 87421-0000-C 
7 4 | 1015 3.75 | wii7e60TR-ND§ 1479.00/1,500 pe7 80-0870 Hand Grimp Tool WMg013-ND 243.27/1 63811-6400 
WM7602CT-NDt 2.51 2.22 1.48 Manual Wire Stripper WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
5 11.40 5.00 WM7602TR-ND§ 1618.50/1,500 53780-0570 Blade Replacement Straight WM9970-ND 37.22/1 63817-0070 
q Blade Replacement V Wmg971-ND 33.84/1 63817-0071 
-ND§ : ’ @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex 2.0mm Pitch Mi II™ Wire-to-Board Connectors 


Specifications: 
* Color: Natural Resin * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Receptacle Housing: 
Physical: * Contact: Polyester Resin * Flammability: 94V-0 Electrical: * CSA File No.: 
LR19980 * UL File No.:E29179 


SMD Headers: 
Physical: * Contact: Phosphor Bronze Tin Plated » Material: High Temperature 
Thermoplastic Resin Electrical: * Current: 1.50A maximum ¢ Voltage: 125V maximum 


Vertical and Right Angle Headers: 

Physical: * Contact: Brass Tin Plated * Material: Nylon Resin * Flammability: 94V-0 
Electrical: * Current: 2A maximum ¢ Voltage: 125V maximum «CSA File No.: 
LR19980 * UL File No.: E29179 


Dimension A Digi-Key Price Each Molex Dimension A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacle Housing Vertical Headers 
2 6.9 WM8287-ND 125 23 .15 ] 51090-0200 2 7.3 WM8312-ND 53 A7 .31 | 53324-0260 
3 8.9 WM8288-ND .29 26 .17 | 51090-0300 3 9.3 WM8313-ND 61 54 .36 | 53324-0360 
4 10.9 WMs8289-ND .33 .29 .20 | 51090-0400 4 11.3 WM8314-ND 76 67 .45 | 53324-0460 
5 12.9 WMs8290-ND 37 33 .22 | 51090-0500 5 13.3 WM8315-ND 91 81 .54 | 53324-0560 
6 14.9 WM8291-ND A 37 .25 | 51090-0600 6 15.3 WM8316-ND 1.06 94 .63 | 53324-0660 
7 16.9 WM8292-ND 45 40 -27 | 51090-0700 7 17.3 WM8317-ND 1.21 1.07 .72 | 53324-0760 
1 8 18.9 WM8293-ND 48 A3 29 51090-0800 3 8 19.3 WM8318-ND 1.36 1.21 81 53324-0860 
9 20.9 WM8294-ND 52 AT 31 51090-0900 9 21.3 WM8319-ND 1.44 1.27 85 53324-0960 
10 22.9 WM8295-ND 57 51 .34 | 51090-1000 10 23.3 WM8320-ND 1.52 1.34 -90 | 53324-1060 
11 24.9 WM8296-ND 61 54 .36 | 51090-1100 11 25.3 WM8321-ND 1.59 1.41 -94 | 53324-1160 
12 26.9 WM8297-ND “65 58 “39 | 51090-1200 12 27.3 WM8322-ND 1.67 1.48 .99 | 53324-1260 
13 28.9 WM8298-ND ‘69 ‘61 ‘41 | 51090-1300 13 29.3 WM8323-ND 1.74 1.54 1.03 | 53324-1360 
14 30.9 WM8299-ND ‘23 65 “4a | 51090-1400 14 31.3 WM8324-ND 1.82 1.61 1.07 | 53324-1460 
15 329 WM8300-ND 79 70 “47 | 51090-1500 15 33.3 WM8325-ND 1.89 1.67 1.12 | 53324-1560 
SMD Headers Right Angle Headers 

- 2 73 WM8326-ND 73 65 .43 | 53325-0260 
2 84 MA Ee ue 259. aes 43: | 55460-0272 3 9.3 WM8327-ND 88 78 .52 | 53325-0360 
RCLOeeREN TN: E88 - 4 11.3 WM8328-ND 1.03 .92 .61 | 53325-0460 
3 10.4 SHNSEOORR NBS mae : 55460-0372 5 13.3 WM8329-ND 1.18 1.04 .70 | 53325-0560 
Re TT hae 7 6 15.3 WM8330-ND 1.33 1.18 .79 | 53325-0660 
4 124 . : : 55460-0472 7 17.3 WM8331-ND 1.48 1.31 88 | 53325-0760 
WM8303TR-NDS 414.90/900 8 19.3 WM8332-ND 1.63 1.44 .96 | 53325-0860 
5 144 WM8304CT-ND 1.38 1.22 82 | 55460-0572 bs 9 21.3 WM8333-ND 1.77 1.57 1.05 | 53325-0960 
WM8304TR-NDS 484.20/900 10 23.3 WM8334-ND 1.93 1.70 1.14 | 53325-1060 
6 16.4 WM8305CT-ND 1.49 1.32 88) 55460-0672 14 25.3 WM8335-ND 2.07 1.83 1.22 | 53325-1160 
WMB8305TR-NDS 553.50/900 12 27.3 WM8336-ND 2.22 1.97 1.31 | 53325-1260 
2 7 18.4 WM8306CT-ND* 1.73 1.53 1.02 | 55460-0772 13 29.3 WM8337-ND 2.37 2.09 1.40 | 53325-1360 
uses _ 846.301909 _ 14 31.3 WM83838-ND 2.52 2.23 1.49 | 53325-1460 
4 : ; : 15 33.3 WM8339-ND 2.67 2.36 1.58 | 53325-1560 

8 20.1 WM8307TR-NDS 692.10/900 Sase00s72 Crimp Contacts and Tools 
10 24.4 Te EEN eae eeeneng 139 | 55460-1072 Samal ean eal _ WM8340-ND 101.51 = — | 57105-6000 

a + rimp !erminal, = 
12 28.1 hae as ee 1-64 | 55460-1272 Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND = -30 .24 | 50212-8100 
13 304 WM8310CT-ND* 2.90 256 171 | peaendazo Plating: Tin 
i WM8310TR-ND§ 1079.10/900 Crimp Tool, 24-30 AWG WMg9973-ND 214.65 = — | 63811-1200 
15 344 WM8311CT-ND* 3.41 3.01 2.01 55460-1572 d WM9027-ND NEW! 321.98 = = 63819-0500 
J WM8311TR-ND§ 1270.80/900 *Cut Tape § Tape and Reel 


2.0mm Sherlock™ 
Connectors 


Features: ¢ Positive locking provides secure mating retention * Four-wall 
shroud with guide plate protects pins and facilitates mating * Compact low- 
profile design for space savings ¢ Polarizing end walls prevent mismating 


Electrical: « Voltage: 125V »* Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ 
maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 500V * Insulation Resistance: 
1000MQ minimum 


Physical: * Housing: Polyamide, UL 94V-0 * Housing Contact: Brass 
¢ Plating: Tin * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C « UL File No.: 
E29179 * CSA File No.: LR19980 


Cir- Dimension A Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits (mm) Part No. al 10 100 Part No. Fig. | cuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers — RoHS Compliant 9 20.30 WM18938-ND® 1.06 94 63 | 35363-0960 
a e| go Pe 2 8g eee 
3 a0 WMHS ep GG AN 28) | 85982-0050 a tan 24.30 WM18940-NDe 123 109 ~©.73.-—« | 35363-1160 
4 10.30 WM18922-ND 53 AT 32 | 35362-0450 12 26.30 WM6048-ND 12500 1.1 74 | 35363-1210 
5 12.30 WM18923-ND 65 68 39 | 35362-0550 12 26.30 WM18941-ND@ 129. 114 76 | 35363-1260 
6 14.30 WM18924-ND 7 63 42 _| 35362-0650 Crimp Housing — RoHS Compliant 
1 7 16.30 WM18925-ND 79 ‘71.47 | 35362-0750 2 7.20 WM5981-ND 20 418 12 | 35507-0200 
8 18.30 WM18926-ND 93 82.55 | 35362-0850 3 9.20 WM5982-ND 23 21 14 | 35507-0300 
9 20.30 WM18927-ND 1.00 89 59 | 35362-0950 4 10.30 WMS5983-ND 26 24 16 | 35507-0400 
10 22.30 WM18928-ND 110.98 ~—.65_—‘| 35362-1050 : ee Meee . = ee Shean 
1" 24,30 WM18929-ND 116 1.02 ~=.69_—|_ 35362-1150 7 = 4650 RONIEDEERID 35 att = 91 755070700 
12 26.30 WM18930-ND 122 108 ~—«.72_—-| 35362-1250 8 18.30 WMs987-ND 38 "34 ~~-23~*| 35507-0800 
Right Angle Headers 9 20.30 WM5988-ND 39 35  .24 | 35507-0900 
: 72 ee 80 | sso8a-c280 n | bao WMts990-ND 23828. | 38507-1100 
: saint el ches . - ] ea gs 12 26.30 WM5991-ND 45.40 27 _| 35507-1200 
i 5 % ; Crimp Terminal, 24-30 AWG 
2 5 12.30 WM18934-ND® a 63 42 | 35363-0560 4 |Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND = 30 24 ‘| 50212-8100 
6 14.30 WM18935-ND@ 76 68 45 _| 35363-0660 Plating: Tin 
z 16.30 WM18936-ND@ 87 77 52 | 35363-0760 — [Crimp Tool, 24-30 AWG WM9973-ND 214.65 = — | 63811-1200 
8 18.30 WM18937-ND@ 99 88 59 | 35363-0860 + fond Conipiant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex 2mm Milli-Grid™ Connectors 


HEADERS: Electrical: * Current: 2.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 500V (Shrouded Vertical, SMT, and Right Angle: Black LCP, UL 94V-0, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15” 
1000V) * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black glass- Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C 

filled polyester, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15" Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C CRIMP TERMINAL: Electrical: * Voltage: 125V © Current: 26AWG: 1.5A, 28AWG: 1.0A, and 30AWG: 0.5A Contact 
RECEPTACLE: Electrical: * Voltage: 125V * Current: 1.0A »* Contact Resistance: 25m maximum (Side Entry, Side Resistance: 40m maximum Physical: * Contact: Phosphor Bronze » Plating: 15” Select Gold » Temperature: 
Entry SMT, and Top/Bottom Entry: 15m maximum) » Dielectric Withstanding Voltage: SOOVAC (Top/Bottom Entry: 1000V) -40°C ~ 105°C * Wire Range: 24-30AWG = Insulation Range: 1.40mm diameter maximum 

+ Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: CRIMP HOUSING: Physical: » Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 * Temperature: -55°C ~ 105°C 


Fig. 1 — Vertical Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole 
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Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers 24 | 24.00 22.00 | WM18622-ND 219 19.30 128.65 | 87760-2416 
4 3.90 2.00 | WM18833-ND 67 5.95 39.65 | 87758-0416 26 26.00 24.00 | WM18623-ND 2.61 23.04 153.60 | 87760-2616 
6 | 5.90 4.00 | WM18834-ND ‘91 799 53.28 | 87758-0616 28 | 28.00 26.00 | WM18624-ND 2.81 24.81 165.38 | 87760-2816 
8 | 7.90 6.00 | WM18835-ND 1.05 9.25 61.65 | 87758-0816 30 | 30.00 28.00 | WM18625-ND 3.01 26.58 17720 | 87760-3016 
10 | 9.90 8.00 | WM18836-ND 418 1037 69.15 | 87758-1016 32 | 32.00 30.00 | WM18626-ND 3.12 2757 183.78 | 87760-3216 
12 | 11.90 10.00 | WM18837-ND 144 12.48 83.23 | 87758-1216 34 | 34.00 32.00 | WM18627-ND 3.20 28.22 188.15 | 87760-3416 
14 | 13.90 12.00 | WM18838-ND 147. -12.95 86.30 | 87758-1416 > | 36 | 36.00 34.00 | WM18628-ND 3.27 28.88 +=: 192.53 | 87760-3616 
16 | 15.90 14.00 | WM18839-ND 157 13.87 92.48 | 87758-1616-C 38 | 38.00 36.00 | WM18629-ND 3.35 29.54 196.93 | 87760-3816 
18 | 17.90 16.00 | WM18840-ND 177 15.65 104.35 | 87758-1816 40 | 40.00 38.00 | WM18630-ND 3.42 30.19 201.28 | 87760-4016 
20 | 19.90 18.00 | WM18841-ND 2.10 18.56 123.75 | 87758-2016 42 | 42.00 40.00 | WM18631-ND 3.50 30.85 205.65 | 87760-4216 
22 | 21.90 20.00 | WM18842-ND 2.31 20.41 136.08 | 87758-2216 44 | 44.00 42.00 | WM18632-ND 3.57 31.50 210.03 | 87760-4416 
24 | 23.90 22.00 | WM18843-ND 2.38 21.00 140.03 | 87758-2416 46 | 46.00 44.00 | WM18633-ND 3.64 32.16 214.40 | 87760-4616 
26 | 25.90 24.00 | WM18844-ND 2.73 24.05 160.30 | 87758-2616 48 | 48.00 46.00 | WM18634-ND 3.72 32.82 218.78 | 87760-4816 
1 | 28 | 27.90 26.00 | WM18845-ND 2.93 25.89 172.63 | 87758-2816 50 | 50.00 48.00 | WM18635-ND 3.35 29.54 196.93 | 87760-5016 
30 | 29.90 28.00 | WM18846-ND 2.99 26.42 176.13 | 87758-3016 Shrouded Vertical Headers 
32 | 31.90 30.00 | WM18847-ND 3.07 2708 _ 180.55 | 87758-3216 1) 668 200 TNNRESEron eT EGRESS EE 
34 | 33.90 32.00 | WM18848-ND 3.12 2754 183.63 | 87758-3416 ' ° 
6 | 865 4.00 | WM18558-ND 1.26 11.16 74.38 | 87831-0620 
36 | 35.90 34.00 | WM18849-ND 3.30 29.13 194.23 | 87758-3616 
8 | 10.65 6.00 | WM18559-ND 1.09 9.65 64.33 | 87831-0820 
38 | 37.90 36.00 | WM18850-ND 3.49 30.78 205.20 | 87758-3816 
10 | 12.65 8.00 | WM18560-ND 1.35 11.88 79.18 | 87831-1020 
40 | 39.90 38.00 | WM18851-ND 3.67 32.37 215.78 | 87758-4016 
ao | 4190 40.00 (VORTREEStNT Bice a sadoem oem \barseacieie 12 | 14.65 10.00 | WM18561-ND 1.61 14.24 94.95 | 87831-1220 
- - - - - 14/1665 12.00 | WM17469-ND 189 16.67 ~—«:111.13 | 87831-1420 
44 | 43.90 42.00 | WM18853-ND 4.03 35.60 23735 | 87758-4416 
16 | 18.65 14.00 | WM18562-ND 2.03 1792 119.45 | 87831-1620 
46 | 45.90 44.00 | WM18854-ND 4.22 3725 248.35 | 87758-4616 
3 | 18 | 20.65 16.00 | WM18563-ND 2.83 24.95 166.30 | 87831-1820 
48 | 47.90 46.00 | WM18855-ND 4.40 38.84 258.93 | 87758-4816 
so | 4990 48.00 MRieaeeinEs Wiig. «2ap9q.. 2ouD ala rea eoie 20 | 22.65 18.00 | WM18564-ND 2.69 23.76 158.40 | 87831-2020 
: : : : : : 22 | 24.65 20.00 | WM18586-ND 2.97 26.19 174.58 | 87831-2220 
Right Angle Headers 24 | 26.65 22.00 | WM17470-ND 3.24 28.55 190.85 | 87831-2420 
4 4.00 2.00 | WM18612-ND 76 6.71 44.70 | 87760-0416 30 | 32.65 28.00 | WM18565-ND 4.04 35.64 = 237.58 | 87831-3020 
6 | 6.00 4.00 | WM18613-ND 74 6.56 43.75 | 87760-0616 40 | 42.65 38.00 | WM18566-ND 5.39 4758 31723 | 87831-4020 
8 | 8.00 6.00 | WM18614-ND 1.03 9.13 60.88 | 87760-0816 44 | 46.65 42.00 | WM18567-ND 5.93 52.31 348.75 | 87831-4420 
10 | 10.00 8.00 | WM18615-ND 14600 12.84 85.60 | 87760-1016 50 | 52.65 48.00 | WM18568-ND 6.73 59.40 396.00 | 87831-5020 
> |12 | 12.00 _ 10.00 | WM18616-ND 157 13.85 92.30 | 87760-1216 Shrouded Rant Anule’Headare 
14 | 14.00 12.00 | WM18617-ND 166 «14.63 9753 | 87760-1416 2 7 
16 | 16.00 14.00 | WM18618-ND 1.75 15.41 102.75 | 87760-1616 4 | 6.65 2.00 | WM18858-ND 1.32 11.62 7745 | 87833-0420 
4g | 1800 16.00 | WM1g619-ND 196 1734 11558 | 87760-1816 4 | 6 | 865 4.00 | wM18859-ND 1.41 12.47 83.13 | 87833-0620 
20 | 20.00 18.00 | WM18620-ND 2.18 19.26 128.43 | 87760-2016 8 | 10.65 6.00 | WM18860-ND 1.45 12.80 85.33 | 87833-0820 
22 | 22.00 20.00 | WM18621-ND 2.21 19.49 129.95 | 87760-2216 Leaded *CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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< Pir . Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex 

molex 2mm Milli-Grid™ Connectors (cont.) Fig.|cuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
46 | 46.20 44.00 | WM19055-ND 759 6701 446.70 | 87264-4652 
Cir- | Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Molex g | 48 | 48.20 46.00 | WM18156-NDt 6.86 60.53 403.52 | 87264-4850 
Fig.|cuits) A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 48 | 48.20 46.00 | WM19056-ND 785 69.24 461.60 | 87264-4852 
Shrouded Right Angle Headers 50 | 50.20 48.00 | WM19057-ND : 8.09 71.41 476.05 | 87264-5052 

10 | 1265 8.00 | WM18861-ND 150 13.19 8795 | 87833-1020 Receptacle — Side Entry SMT 

12 | 14.65 10.00 | WM18862-ND 179 15.82 105.45 | 87833-1220 10 | 10.20 8.00 | WM19058-ND 4.06 35.85 239.03 | 87368-1024 
14 | 1665 12.00 | WM18863-ND 210 1851 123.38 | 87833-1420 12 | 12.20 10.00 | WM19059-ND 4.88 43.02 286.83 | 87368-1224 
16 | 1865 14.00 | WM18864-ND 2.40 2114 140.90 | 87833-1620 14 | 14.20 12.00 | WM18182-NDt 4.84 42.72 284.80 | 87368-1420 
18 | 20.65 16.00 | WM18865-ND 2.69 23.76 158.40 | 87833-1820 14 | 14.20 12.00 | WM19060-ND 5.14 45.33 302.23 | 87368-1424 

4, | 20 | 2265 16.00 | WM18866-ND 2.99. 26.38 175.88 | 87833-2020 16 | 16.20 14.00 | WM19061-ND 5.374740 316.03 | 87368-1624 
22 | 24.65 20.00 | WM18867-ND 3.30 29.08 += 193.85 | 87833-2220 18 | 18.20 16.00 | WM19062-ND 5.68 50.13 334.23 | 87368-1824 
24 | 26.65 22.00 | WM18868-ND 3.59 31.70 211.35 | 87833-2420 20 | 20.20 18.00 | WM19063-ND 5.82 51.35 342.35 | 87368-2024 
30 | 32.65 28.00 | WM18869-ND 449 39.57 263.83 | 87833-3020 22 | 22.20 20.00 | WM18186-NDt 5.57 49.15 32767 | 87368-2220 
40 | 42.65 38.00 | WM18870-ND 5.99 52.84 352.25 | 87833-4020 22 | 22.20 20.00 | WM19064-ND 5.91 52.14 34760 | 87368-2224 
44 | 46.65 42.00 | WM18871-ND 6.58 58.08 38723 | 87833-4420 24 | 24.20 22.00 | WM18187-NDt 6.08 53.68 357.88 | 87368-2420 
50 | 52.65 ! A % : . 7833-5 i ; = : : t : 

0 | 52.65 48.00 | WM18872-ND 48 66.03 440.20 | 87833-5020 24 | 24.20 22.00 | WM19065-ND 6.45 56.88 379.20 | 87368-2424 
Shrouded SMT Headers 26 | 26.20 24.00 | WM18188-NDt 6.36 56.15 374.31 | 87368-2620 
a) 665 2.00 RRRSESEaIG qdas oA BA eT = [9878900400 26 | 26.20 24.00 | WM19066-ND 6.75 59.56 39705 | 87368-2624 
28 | 28.20 26.00 | WM18189-NDt 6.49 5730 382.00 | 87368-2820 
8 | 885 4.00 Rea ane Bros tae MOB Se: | S72d2 0620 28 | 28.20 26.00 | wm19067-ND 6.89 60.77 _ 405.13 | 87368-2824 
8 | 10.65 6.00 | WM18638-ND 1.96 1725 115.03 | 87832-0820 9 : : : : : 
40 | 1265 8.00 | WM18639-ND 200 4762 11748. | 87832-1020 30 | 30.20 28.00 | WM19068-ND 723 63.81 425.38 | 87368-3024 
42 | 14.65 10.00 | WM18640-ND 223 «1969 ~=—« 13125 | 87832-1220 34 | 34.20 32.00 | WM18192-NDt 779 «68.77 _—«458.45 | 87368-3420 
14) 16.65 12.00 WRIT SEAAENID on nio7 = 747.e0r [98789051400 34 | 34.20 32.00 | WM19070-ND 8.26 72.92 486.15 | 87368-3424 
36 | 36.20 34.00 | WM18193-NDt+ 8.44 74.50 496.66 | 87368-3620 
16 | 1865 14.00 | WM18642-ND 2.64 23.34 155.58 | 87832-1620 36 | 3600 34.00 EHSoaiinG Boe.. coal, Desean || savace anos 
18 | 20.65 16.00 | WM18643-ND 3.13 2765 184.34 | 87832-1820 : : a : : : : 

5 | 20 | 2265 18.00 | WM18644-ND 3.03 26.74 17828 | 87832-2020 38 | 38.20 36.00 | WM19072-ND 9.64 85.08 56718 | 87368-3824 
22 | 24.65 20.00 | WM18645-ND 366 32.33 215.53 | 87832-2200 40 | 40.20 38.00 | WM18195-NDt 9.09 80.23 534.85 | 87368-4020 
241 2665 22.00 | WM18646-ND 3.72 2.82 218.79 | 87832-2420 40 | 40.20 38.00 | WM19073-ND 9.64 85.08 56718 | 87368-4024 

42 | 42.20 40.00 | WM18196-NDt 9.74 85.97 573.12 | 87368-4220 
26 | 28.65 24.00 | WM18718-ND 3.94 34.76 231.75 | 87832-2620 
30 | 3268 2800 | WM18647-ND 444 3920 26133 | 87832-3020 42 | 42.20 40.00 | WM19074-ND 10.33 9116 607.70 | 87368-4224 
34 36.65 32.00 | WM18719-ND 4.92 43.39 289.28 | 87832-3420 44 | 44.20 42.00 | WM19075-ND 11.02 97.23 648.23 | 87368-4424 
40 | 42.65 38.00 | WM18648-ND 5.54 48.92 326.13 | 87832-4020 46 46.20 44.00 | WM18198-NDT 11.65 102.79 685.29 | 87368-4620 
44) 46.65 42.00 | WM18649-ND 609 53.78 458.53 | 87832-4420 46 | 46.20 44.00 | WM19076-ND 12.36 109.02 726.83 | 87368-4624 
50 | 5265 48.00 | WM18650-ND 693 6114 40757 | 87832-5020 48 | 48.20 46.00 | WM18199-NDt 12.15 10725 715.00 | 87368-4820 
: 48 | 48.20 46.00 | WM19077-ND 12.89 113.76 758.40 | 87368-4824 
Vertical SMT Headers 50 | 50.20 48.00 | WM19078-ND 13.43 118.50 790.03 | 87368-5024 
4 ] 390 2.00 |WM18712-ND 96 8.51 56.70 | 87759-0414 
6 | 590 4.00 |WM18713-ND 139 1227 8183 | 87759-0614 Receptacie — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
3 | 790 600 |Wwmiges1-ND 232 2050 136.64 | 87759-0850 4 | 4.00 2.00 | WM18688-ND 120. 1057 70.49 | 87340-0424 
io | 990 8.00 | WM18652-ND 177 1563 ~~ 104.18 | 87759-1050 6 | 6.00 4.00 | WM18689-ND 170 14.99 99.95 | 87340-0624 
12 | 11.90 10.00 | WM18653-ND 2.07 18.28 121.55 _| 87759-1250 8 | 8.00 6.00 | WMiI8S¢0:ND) 2.36 = 20.81 198.73 | 87340-0824 
ie 1390 1200 [Wisse ND 222 —tosr sous jorree uso | | ,, | 12 | 1203 99% |uanesornp 22 ee ee 
16 | 15.90 14.00 | WM18655-ND 2.42 214.39 142.60 | 87759-1650 : : a : : : 
48 | 17.90 16.00 | WM18656-ND 260 2297 153.15 | 87759-1850 14 | 14.00 12.00 | WM18693-ND 4.25 3750 249.98 | 87340-1424 
20 | 1990 18.00 | WM18657-ND 275 2431 162.05 | 87759-2050 16 | 16.00 14.00 | WM18694-ND 4.75 41.93 279.55 | 87340-1624 
22 | 21.90 20.00 | WM18658-ND 303 2674 17828 | 87759-2250 18 | 18.00 16.00 | WM18695-ND 5.17 45.58 + 303.88 | 87340-1824 
24) 23.90 22.00 INVNGTEGCEGEN AGE” TIDTTE? 218620) ["B775:2450 20 | 20.00 18.00 | WM18696-ND 5.51 48.62 324.13 | 87340-2024 

6 | 26 | 25.90 24.00 | WM18660-ND 3.58 31.60 210.65 | 87759-2650 ___Board-to-Board Receptacle 
28 | 27.90 26.00 | WM18661-NDf 3.86 34.03 226.88 | 87759-2850 Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT 
30 | 29.90 28.00 | WM18662-ND 3.93 34.64 230.95 | 87759-3050 4 | 449 2.00 | WM18697-ND 1.93 1702 113.45 | 79109-1001 
32 | 31.90 30.00 | WM18663-ND 4.19 36.95 246.33 | 87759-3250 6 6.19 4.00 | WM18698-ND 2.19 19.32 128.83 | 79109-1002 
34 | 33.90 32.00 | WM18664-ND 445 39.26 26172 | 87759-3450 8 | 8.19 6.00 | WM18699-ND 245 21.64 144.25 | 79109-1003 
36 | 35.90 34.00 | WM18665-ND 471 41.57 27710 | 87759-3650 10 | 10.19 8.00 | WM18700-ND 2.72 24.00 160.03 | 79109-1004 
38 | 37.90 36.00 | WM18666-ND 4.96 43.76 291.71 | 87759-3850 12 | 12.19 10.00 | WM18701-ND 2.99 26.37 _ 175.83 | 79109-1005 
40 | 39.90 38.00 | WM18667-ND 10.72 94.56 630.38 | 87759-4050 14 | 14.19 12.00 | WM18702-ND 3.18 28.08 18718 | 79109-1006 
42 | 41.90 40.00 | WM18668-ND 5.21 45.94 306.25 | 87759-4250 16 | 16.19 14.00 | WM18703-ND 3.46 30.51 203.40 | 79109-1007 
44 | 43.90 42.00 | WM18669-ND 5.45 48.13 320.86 | 87759-4450 41] 18 | 18.19 16.00 | WM18704-ND 3.73 32.88 +=. 219.18 | 79109-1008 
46 | 45.90 44.00 | WM18670-ND 4.45 39.26 261.72 | 87759-4650 20 | 20.19 18.00 | WM18705-ND 3.90 34.46 229.70 | 79109-1009 
48 | 47.90 46.00 | WM18671-ND 471 41.57 277.10 | 87759-4850 22 | 22.19 20.00 | WM18706-ND 4.08 36.03 240.23 | 79109-1010 
50 | 49.90 48.00 | WM18672-ND 6.20 54.69 364.63 | 87759-5050 24 | 24.19 22.00 | WM18707-ND 4.46 39.32 262.14 | 79109-1011 

Board-to-Board Receptacle 30 | 30.19 28.00 | WM18708-ND 5.57 49.16 327.75 | 79109-1014 

Vertical, Dual Row Through-Hole 40 | 40.19 38.00 | WM18709-ND 743° 65.57 437.15 | 79109-1019 

4] 449 2.00 |WM18673-ND 175. 1544 102.90 | 79107-7001 44 | 44.19 42.00 | WM18710-ND 8.18 72.14 480.90 | 79109-1021 

6 | 619 4.00 | WM1g674-ND 199 1757-11710 | 79107-7002 50 | 50.19 48.00 | WM18711-ND 9.28 81.92 546.11 | 79109-1024 
8 | 819 6.00 | WM18675-ND 2.23 19.69 131.25 | 79107-7003 Crimp Housing — Standard 

10 10.19 8.00 | WM18676-ND 2.47 21.81 145.43 | 79107-7004 4 4.20 2.00 | WM18030-ND 29 2.52 16.78 | 51110-0450 

12 | 12.19 10.00 | WM18677-ND 2.71 23.95 159.64 | 79107-7005 6 | 620 400 | wMig031-ND vy 360 24.03 | 51110-0650 

14 | 14.19 12.00 | WM18678-ND 2.89 25.52 170.15 | 79107-7006 8 | 8.20 6.00 | WM18032-ND 45 3.95 26.33 | 51110-0850 

16 | 16.19 14.00 | WM18679-ND 3.15 2777 ~~: 185.15. | 79107-7007 10 | 10.20 8.00 | WM18033-ND 48 4.22 28.13 | 51110-1050 

7 | 18 | 1819 16.00 | WM18680-ND 3.39 29.90 199.30 | 79107-7008 12 | 12.20 10.00 | WM18034-ND 50 4.42 29.48 | 51110-1250 
20 | 20.19 18.00 | WM18681-ND 3.55 31.36 209.05 | 79107-7009 4 | 14.20 12.00 | WM18035-ND 59 517 34.45 1 51110-1450 
22 | 22.19 20.00 | WM18682-ND 3.71 32.75 218.36 | 79107-7010 16 | 1620 14.00 | WM18036-ND 69 612 4080 | 51110-1650 
24 | 24.19 22.00 | WM18683-ND 4.05 35.73 238.20 | 79107-7011 12) 4g | 18.20 16.00 | WM18037-ND 76 6.67 44.48 | 51110-1850 
30 | 30.19 28.00 | WM18684-ND 5.06 44.67 29778 | 79107-7014 20 | 20.20 18.00 | WM18038-ND 84 742 49.45 | 51110-2050 
40 | 40.19 38.00 | WM18685-ND 6.76 59.61 39743 | 79107-7019 22 | 22.20 20.00 | WM18039-ND 93 8.16 54.43 | 51110-2250 
44 | 44.19 42.00 | WM18686-ND 743 65.57 43715. | 79107-7021 24 | 24.20 22.00 | WM18040-ND 101 8.91 59.43 | 51110-2450 
50_| 50.19 48.00 | WM18687-ND 8.44 74.51 496.70 | 79107-7024 26 | 26.20 24.00 | WM18041-ND 1.09 9.59 63.95 | 51110-2650 

Receptacle — Side Entry 28 | 28.20 26.00 | WM18042-ND 117 10.34 68.93 | 51110-2850 
8 8.20 6.00 | WM19036-ND 2.59 22.84 152.25 | 87264-0852 30 30.20 28.00 | WM18043-ND 1.26 11.09 73.93 | 51110-3050 
10 | 10.20 8.00 | WM18137-NDt 2.47 21.83 145.51 | 87264-1050 Crimp Housing with Polarization Keys 
10 | 10.20 8.00 | WM19037-ND 2.83 25.01 166.70 | 87264-1052 4) 4202.00] WM18576-ND 30 2.67 1783 | 51110-0460 
12 | 12.20 10.00 | WM19038-ND 3.09 2724 181.58 | 87264-1252 6 | 620 400 | wwtes77-ND 43 383 25.53 | 51110-0660 
14 | 14.20 12.00 | WM18139-NDt 2.99 26.38 _175.88 | 87264-1450 8 | 320 600 | WM18044-ND “45 395 2623 | 51110-0861 
14 14.20 12.00 | WM19039-ND 3.33 29.40 196.03 | 87264-1452 10 10.20 8.00 | WM18045-ND 48 4.22 28.13 | 51110-1051 
16 | 16.20 14.00 | WM19040-ND 3.59 31.64 210.93 | 87264-1652 12 | 12.20 10.00 | WM18046-ND 50 4.42 29.48 | 51110-1251 
18 | 18.20 16.00 MST NDT 3.35 29.63 196.84 | 87264-1850 14 | 1420 12.00 | WM18047-ND 59 5.17 34.45 | 51110-1451 
18 | 18.20 16.00 | WM19041-ND 3.83 33.80 225.33 | 87264-1852 : 7 
25 | 2025 46-00. RARISOa SINE Gaus 86.08. bap ade aroet eee jo | 16 | 16.20 14.00 | WM18048-ND 69 6.12 40.80 | 51110-1651 
: : o0823 : p : 1264-205) 18 | 18.20 16.00 | WM18049-ND 76 6.67 44.48 | 51110-1851 
22 | 22.20 20.00 | WM18143-NDt 3.78 33.37 222.47 | 87264-2250 20 | 2020 18.00 | wM18050-ND 34 742 4945 | 51110-2051 
22 | 22.20 20.00 | WM19043-ND 4.33 38.20 © 254.65 | 87264-2252 22 | 22.20 20.00 | WM18051-ND 93 816 5443 | 51110-2251 
24 | 24.20 22.00 | WM18144-NDt 4.00 35.33 235.56 | 87264-2450 24] 24.20 22.00 | WM18052:ND a0 Ot Sg4g) | SItODaS1 
24 | 24.20 22.00 | WM19044-ND 458 40.43 269.53 | 87264-2452 
a | 26 | 2620 24.00 NMG Ee vasiGo: “apples” ie7aRd o6eD 26 | 26.20 24.00 | WM18053-ND 1.09 9.59 63.95 | 51110-2651 
Z : : : - é “ 28 | 28.20 26.00 | WM18054-ND 117 10.34 68.93 | 51110-2851 
28 | 28.20 26.00 ;WRE Te NOG 4.68 = 41.30 275.31 | 87264-2850 30 | 30.20 28.00 | WM18055-ND 1.26 11.09 73.93 | 51110-3051 
28 | 28.20 26.00 | WM19046-ND 5.36 4725 315.03 | 87264-2852 
30 | 30.20 28.00 | WM19047-ND 5.61 49.49 329.90 | 87264-3052 Crimp Terminal WM1128-ND — 150 12.00 | 50394-8100 
32 | 32.20 30.00 | WM19048-ND 5.85 51.66 344.38 | 87264-3252 (24-30 AWG) MENU ESO ND a 7 9.24 | 50394-6051 
34 | 34.20 32.00 | WM18149-NDt 5.34 4710 314.00 | 87264-3450 13 WM1128TR-ND¥ 500.00/10,000 50394-8051 
34 | 34.20 32.00 | WM19049-ND 6.11 53.88 359.23 | 87264-3452 Crimp Terminal WM2139-ND _ 1.77 14.16 | 50394-8200 
36 | 36-20 34.00 | WM19050-ND 6.35 56.05 373.65 | 87264-3652 (24-30 AWG) WM2139TR-ND¥ 630.00/10,000 50394-8052 
38 38.20 36.00 | WM18151-NDt 5.77 50.95 339.68 | 87264-3850 Housing Extraction WM9934-ND 321.43 = — | 11-03-0045 
38 | 38.20 36.00 | WM19051-ND 6.60 58.28 388.53 | 87264-3852 - 
40 | 40.20 38.00 | WM19052-ND 6.85 60.45 402.98 | 87264-4052 Og aie Wmg020-ND NEW! 321.98 zs — | 63819-0100 
42 | 42.20 40.00 | WM18153-NDt 6.20 54.74 364.96 | 87264-4250 (2 ) 
42 | 42.20 40.00 | WM19053-ND 710 62.61 41743 | 87264-4252 Crimp Tool WM18057-ND 228.96 = — | 44-01-0204 
44 | 44.20 42.00 | WM19054-ND 7:35 64.85 432.30 | 87264-4452 (24-30 AWG) 
46 | 46.20 44.00 | WM18155-NDt 6.69 58.99 393.29 | 87264-4650 leaded *CutTape  $ Tape and Reel 
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molex MicroBlade™ 2.00mm Connectors We 


Header Specifications: Electrical: * Voltage: 125V * Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum Operating Temperature: -20°C ~ 85°C « UL File No. E29179 * CSA File No. LR19980 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 min. ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: Receptacle Specifications: Physical: Housing: PBTP, UL94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
* Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 94V-0 » Contact: Tin plated phosphor bronze © UL File No. E29179 * CSA File No. LR19980 


Fig. 1 — Vertical Header Fig. 2 — Right Angle Header Fig. 3 — Receptacle 


No. of Dimensions — mm Digi-Key Pricing Molex No. of Dimensions —-mm Digi-Key Pricing Molex 
Pos. A B Part No. 1 10 100 Part No. Pos. A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Vertical Headers 12 22 26 WM18988-ND 1.65 14.59 97.24 | 53015-1210 
a 2S Yeas ~~ we pememe || 3] BS mom ee ss | Susten 
: : 5 eT = eet eee eae 15 28 32 WMw18991-NO 2.07 ies 121 = seotestet0 
4 6 10 WM18994-ND 62 5.47 36.47 | 53014-0410 : : : 
5 8 12 WM18968-ND 69 6.08 40.53 | 53014-0510 Fig. 3 — Receptacles 
6 10 14 WM18969-ND 83 7.29 48.62 | 53014-0610 2 2 49 WM18951-ND 36 3.16 21.06 | 51004-0200 
= 12 16 ESRD 6 Asi Sari |LSs0140710 3 4 6.9 WM18952-ND 42 3.70 24.70 | 51004-0300 
2 aa rf ORK ESTEND i416; aga. dened lllsseniaiosio 4 6 8.9 WM18953-ND 50 4.44 29.58 | 51004-0400 
9 16 20 WM18972-ND 1.24 1094 72.93 | 53014-0910 : a ee ees Pa abd pei eee 
10 18 22 WM18973-ND 1.38 1215 81.02 | 53014-1010 : Ea : : : : 
14 i 3A WM18974-ND io Aaa vagad|iveantaidio 7 12 14.9 WM18956-ND 72 6.32 42.15 | 51004-0700 
8 14 16.9 WM18957-ND 79 6.93 46.18 | 51004-0800 
a 22 ad Veep TOS! AGES) shee) | pooled lelo 9 16 18.9 | WM18958-ND 86 7.59 50.63 | 51004-0900 
13 an 28 RUMI SS 76.N0y 1.79 15.80 105.33 | 53014-1310 10 18 20.9 WM18959-ND 92 8.15 54.31 | 51004-1000 
i 26 30 WM eraAklp RGOes GOES TNS aos | /2e0 aaa 11 20 22.9 WM18960-ND 1.00 8.81 58.76 | 51004-1100 
18 2 oe WM IS878:N0 SAE So N28) ASOD | SIOUEISIY 12 2224.9 | WM18961-ND 1079.48 63.21 | 51004-1200 
Fig. 2 — Right Angle Headers 13 24 26.9 WM18962-ND 1.14 10.09 67.24 | 51004-1300 
2 2 6 WM18979-ND 48 426 28.37 | 53015-0210 14 26 28.9 WM18963-ND 1.21 10.70 71.30 | 51004-1400 
: ri 8 Mitinaectin 57 Baa ‘ahs. |\eapieoaio 15 28 30.9 WM18964-ND 1.28 11.30 75.36 | 51004-1500 
4 6 10 WM18981-ND 62 5.47 36.47 | 53015-0410 Contacts 
5 8 12 WM18982-ND 69 6.05 40.32 | 53015-0510 Crimp Socket — Tin 
6 10 14 WM18983-ND 83 7.29 48.62 | 53015-0610 (24 ~ 30AWG) .. Be ma BO}. 26:18 |, /300118100 
7 12 16 WM18984-ND -96 8.51 56.71 | 53015-0710 Crimp Socket — Tin . .| WM18965CT-NDt 14 1.23 8.20 | 50011-8000 
8 14 18 WM18995-ND 1.10 9.73 64.84 | 53015-0810 (24 ~ 30AWG)..... .| WM18965TR-ND$ 490.00/10,000 50011-8000 
9 16 20 WM18985-ND 1.24 10.92 72.82 | 53015-0910 Crimp Socket 
10 18 22 WM18986-ND 1.38 1215 81.02 | 53015-1010 (24 ~ 30AWG) .. _ | RIM S020: NOIME WS) 321.98 = — | 83819-0100 
1 20 24 WM18987-ND 152 1337 89.14 | 53015-1110 }CutTape_#Tape and Reel 


iGrid™ 2.00mm Connectors 


Header Specifications:* Color: Natural * Material: Tin plated Brass * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Receptacle Specifications: 
* Maximum Current: 2.00A * Maximum Voltage: 250V * Color: Beige * Material: Nylon * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Pos. mm Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Pos. mm Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers 2 34 36 WM6092-ND 7.87 6.95 4.63 501876-3440 
10 12 WM6072-ND 317 2.80 —-1.87_ | 501645-1020 36 - WABI AND) S092 iO [S018 1a 20) 
12 14 WM6073-ND 3.54 3.13 2.09 501645-1220 Receptacles 
14 16 WM6074-ND 3.89 3.44 2.29 | 501645-1420 10 12 WM6058-ND 3.00 265. 1.77 | 501646-1000 
16 18 WM6075-ND 4.45 3.93 2.62 | 501645-1620 12 14 WM6059-ND 325 287 +192 ~*| 501646-1200 
18 20 WM6076-ND 4.95 4.37 2.92 _| 501645-1820 14 16 WM6060-ND 340 300 200 | 501646-1400 
20 22 WM6077-ND 5.56 4.91 3.27 501645-2020 16 18 WM6061-ND 3.50 3.09 2.06 501646-1600 
1 22 24 WM6078-ND 5.91 5.22 3.48 501645-2220 18 20 WM6062-ND 3.62 3.20 2.14 501646-1800 
24 26 WM6079-ND 6.57 5.80 3.87 | 501645-2420 20 22 WM6063-ND 4.08 361. 2.41 | 501646-2000 
26 28 WM6080-ND 6.87 6.07 4.05 | 501645-2620 22 24 Wm6064-ND 5.00 442 295 | 501646-2200 
28 30 WM6081-ND 7.28 6.43 4.29 | 501645-2820 3 24 26 WM6065-ND 525 464 3.09. | 501646-2400 
30 32 WM6082-ND 7.80 6.89 4.59 501645-3020 26 28 WM6066-ND 5.67 5.00 3.34 501646-2600 
32 34 WM6083-ND 8.23 7.27 4.85 501645-3220 28 30 WM6067-ND 6.00 5.30 3.53 501646-2800 
34 36 WM6084-ND 8.79 7.76 5.18 | 501645-3420 30 32 WM6068-ND 6.23 550 3.67 | 501646-3000 
36 38 WM6085-ND 9.63 8.50 5.67 _| 501645-3620 29 34 WM6069-ND 660 583 3.89 | 501646-2200 
Right Angle Headers 34 36 WM6070-ND 6.79 6.00 4.00 501646-3400 
10 12 WM6086-ND 3.51 3.10 2.07 | 501876-1040 36 38 WYNISO AINE 7.09 6.26 4.18 _| 01646-3600 
12 14 WM6087-ND. 3.76 3.32 2.22 501876-1240 Female Terminal, WM6057CT-NDt _ 14 Si 501647-1000 
2 14 16 WM6088-ND. 4.02 3.56 2.37 501876-1440 22 ~ 26AWG WM6057TR-ND¥$ 864.00/16,000 501647-1000 
16 18 WM6089-ND 4.52 3.99 2.66 501876-1640 Hand Crimp Tool, 
24 26 WM6090-ND 6.05 5.34 3.56 | 501876-2440 22 ~ 26AWG gee GND TOC r0G S78021°5300 
26 28 WM6091-ND. 6.57 5.81 3.87 501876-2640 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
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molex 2.50mm and 3.96mm SPOX™ Connectors 


FEATURES: « Sizes 2 ~ 15 circuits * Very low profile * Molded-in pull tabs ¢ Friction lock ELECTRICAL: « Voltage: 250V * Current: 3A maximum * Contact Resistance: 20mQ maximum »° Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC/1 minute » Insulation Resistance: 1000MQ minimum SPECIFICATIONS: « Housing: 6/6 nylon, UL 94V-0 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 * CAS File No.: LR19980 
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Cir- Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
SPOX Receptacle Housing 2.50mm Mini SPOX Vertical Headers 2.50mm Tin 
2 5.80 2.50 | WM18873-ND 34 3.00 19.98 | 50-37-5023 : =a a sari ae as wee pees 
3 8.30 5.00 | WM18874-ND 42 3.75 24.98 | 50-37-5033 i 2 TEND ip nad Se ee (s55'0d1ndi 
4 10.80 750 | WM17405-ND A 4.49 29.95 | 50-37-5043 A = 10.00 | WM1e788-ND 449 iga7 e780) | a2 04-1084 
5 13.30 10.00 WM18875-ND 59 5.24 34.93 | 50-37-5053 6 — 12.50 WM18789-ND 1.70 14.97 99.83 | 22-04-1061 
6 15.80 _12.50_| WM18876-ND 68 5.99 39.90 | 50-37-5063 7 = 15.00 | WM18790-ND 173 15.31 102.05 | 22-04-1071 
7 18.30 15.00 | WM18877-ND 76 6.74 44.90 | 50-37-5073 5 8 - 1750 | WM18791-ND 2.14 18.86 125.70 | 22-04-1081 
, 8 20.80 1750 | WM18878-ND 85 7.48 49.88 | 50-37-5083 7 = poe aes ai eae a a caren 
= 5 : 45 5 .95 | 22-04- 
9 23.30 20.00 | WM18879-ND 93 8.23 54.85 | 50-37-5093 
10 25.80 22.50 | WM18880-ND 1.02 8.99 59.90 | 50-37-5103 i — 25.00 (BINNS 7o4NU 216 28.68) 16220) eee Tt 
: . : : . 12 = 2750 | WM18795-ND 2.91 25.67 174.10 | 22-04-1121 
11 28.30 25.00 | WM18881-ND 110 9.73 64.88 | 50-37-5113 13 os 30.00 | w1s796-ND 305 2694 179.60! 22-04-1131 
12 30.80 2750 | WM18882-ND 1.19 10.48 69.85 | 50-37-5123 14 = 32.50 | WM18797-ND 3.44 30.35 202.33) 22-04-1141 
13 33.30 30.00 | WM18883-ND 1.27 11.22 74.83 | 50-37-5133 15 - 35.00 | WM18798-ND 3.61 3182 212.13 | 22-04-1151 
14 35.80 32.50 | WM18884-ND 1.31 11.60 77.33 | 50-37-5143 Mini SPOX Vertical Headers 2.50mm Right Angle Tin 
15 38.30 36.00 | WM18885-ND 1.36 11.97 79.83 | 50-37-5153 2 250 4.50 | WMi8799-ND 152 13.37 39.15 | 22-05-1022 
SPOX Vertical Fully Shrouded 2.50mm 3 5.00 700 | WM18800-ND 174 15.38 ~—-102.50 | 22-05-1032 
4 7.50 9.50 | WM18801-ND 2.02 1785 119.00 | 22-05-1042 
7 780 pan) SC WuiBESESMD ve One: nee |hee ce ooo 5 10.00 12.00 | WM18802-ND 220 1939 129.25) 22-05-1052 
3 9.90 5.00 | WM18887-ND 89 789 52.58 | 22-03-5035 6 12.50 14.50_| WM18803-ND 2.47 21.80 145.30 | 22-05-1062 
4 12.40 750 WM18888-ND 1.05 9.29 61.93 | 22-03-5045 7 15.00 1700 | WM18804-ND 2.70 23.80 158.65 | 22-05-1072 
5 14.90 10.00 | WM18889-ND 1.20 10.56 70.40 | 22-03-5055 6 8 1750 19.50 _| WM18805-ND 2.96 26.14 174.28 | 22-05-1082 
6 17.40 12.50 | WM18890-ND 1.35 11.90 79.33 | 22-03-5065 9 20.00 22.00 | WM18806-ND 3.20 28.21 188.08 | 22-05-1092 
7 19.90 15.00 | WMAe89%-ND 756 iaes 128; | '55-05:5075 10 22.50 24.50 | WM18807-ND 3.36 29.62 19745 | 22-05-1102 
: ‘ : ; : 11 25.00 2700 _| WM18808-ND 3.70 32.62 217.48 | 22-05-1112 
8 22.40 1750 | WM18892-ND 1.66 14.64 97.60 | 22-03-5085 
2 : 12 2750 29.50 | WM18809-ND 3.89 34.36 229.08 | 22-05-1122 
9 24.90. 20.00 RWMie8se,ND) 182 16.04 106.95 | 22-03-5095 13 | 30.00 32.00 | wmtgst0-ND 4.07 3590 239.33 | 22-05-1132 
10 2740 22.50 | WM18894-ND 1.98 1745 116.30 | 22-03-5105 14 | 32.50 34.50 | WM18811-ND 4.48 39.51 263.38 | 22-05-1142 
11 29.90 25.00 | WM18895-ND 2.13 18.78 125.23 | 22-03-5115 15 35.00 3700 _| WM18812-ND 4.68 41.31 275.43 | 22-05-1152 
12 32.40 2750 | WM18896-ND 2.28 2012 134.13] 22-03-5125 SPOX Receptacle Housing 3.96mm 
13 34.90 30.00 | WM18897-ND 2.42 21.39 142.60 | 22-03-5135 2 9.06 396 | wMieei3-ND 73 648 43.23 | 09-50-1021 
14 37.40 32.50 WM18898-ND 2.58 22.80 151.98 | 22-03-5145 3 13.02 792 WM18814-ND 85 749 49.93 | 09-50-1031 
15 39.90 36.00 | WM18899-ND 2.75 24.26 161.75 | 22-03-5155 4 16.98 11.88 | WM18815-ND 98 8.62 57.48 | 09-50-1041 
SPOX Right Angle Fully Shrouded 2.50mm 7 5 20.94 15.84 | WM18816-ND 1.15 10.16 6773 | 09-50-1051 
6 24.90 19.80 | WM18817-ND 1.27 11.23 74.88 | 09-50-1061 
2 7.40 2.50 | WM18900-ND 78 6.87 45.80 | 22-05-7025 7 28.86 23.76 | WM18818-ND 1.42 12.57 83.78 | 09-50-1071 
3 9.90 5.00 | WM18901-ND .90 796 53.08 | 22-05-7035 8 32.82 2772 | WM18819-ND 1.57 13.84 92.25 | 09-50-1081 
4 12.40 750 | WM18902-ND 1.05 9.24 61.58 | 22-05-7045 SPOX Headers 3.96mm 
5 14.90 10.00 | WM18903-ND 1.18 10.45 69.68 | 22-05-7055 2 ae 716 NURSESSNS = aa sede | 00650008 
6 1740 12.50_| WM18904-ND 1.32 11.61 77.38 | 22-05-7065 3 792 4112 | wmtese4-ND ‘80 705 46.98 | 09-65-2038 
7 19.90 15.00 | WM18905-ND 1.46 12.88 85.88 | 22-05-7075 4 11.88 15.08 | WM18825-ND 1.07 9.48 63.20 | 09-65-2048 
. 8 22.40 1750 | WM18906-ND 1.60 14.10 94.00 | 22-05-7085 8 5 15.84 19.04 | WM18826-ND 1.31 11.55 76.98 | 09-65-2058 
9 24.90 20.00 | WM18907-ND 173 15.25 101.68 | 22-05-7095 6 19.80 __23.00_|_WM18827-ND 159 14.04 93.60 | 09-65-2068 
40 | 2740 22.50 | WM18908-ND 187 16.47 109.80 | 22-05-7105 7 | ee ee eee Bee teen, ee en | pee: aren 
11 | 29.90 25.00 | wM1g909-ND 2.01 1775 118.30 | 22-05-7115 iad ; s : : 2: pees 
12 32.40 2750 | WM18910-ND 2.14 18.90 126.00 | 22-05-7125 mene aaa mai 
a care igi-Key ricing jlolex 
13 34.90 30.00 | WM18911-ND 2.28 2012 134.10 | 22-05-7135 Description Eine: ji 70 any SALTS 
14 3740 32.50 | WM18912-ND 2.42 21.33 142.23 | 22-05-7145 eoGis and TaiainaieterePox'2 0 
15 | 39.90 35.00 | wM1a913-ND 2.55 22.49 «149.90 | 22-05-7155 Selela il e LR oom 
Mini SPOX Receptacle Housing 2.50mm Crimp Terminal 22 ~ 28 AWG —_|WM17406-ND = 2.51 20.10 | 08-70-1040 
Crimp Terminal 22 ~ 28 AWG | WM18889CT-NDt = — 6.83 | 08-70-1039 
2 6.00 2.50 | WM18769-ND 30 2.61 17.40 | 22-01-1024 Crimp Terminal 22 ~ 28 AWG | WM18889TR-ND¢ 340.00/10,000 08-70-1039 
3 8.50 5.00 | WM18770-ND 36 3.16 21.08 | 22-01-1034 TaGis ahd Terminals for SPOX S.SEta 
4 11.00 750 | WM18771-ND 42 3.71 24.70 | 22-01-1044 
5 43.50 10.00 | Wm1g772-ND ‘47 413 2755 | 22-01-1054 Crimp Hand Tool, 18 ~ 24 AWG | WM18715-ND 243.27 = — | 63811-6500 
6 16.00 1250 | wmtg773-ND 52 462 30.78 | 22-01-1064 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WM18820CT-NDt = = 780 | 08-70-1031 
7 18.50 15.00 | WM18774-ND “58 5.10 34.03 | 22-01-1074 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WM18820TR-ND$ 210.00/5,000 08-70-1031 
8 2100 4750 | wMie775-ND 63 5.59 3728 | 22-01-1084 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WM18820-ND = 2.67 21.39 | 08-70-1030 
¢ 9 23.50 20.00 | wMig776-ND 70 6.14 40.93 | 22-01-1094 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG__| WM18821TR-ND$ 370.00/5,000 39-00-0021 
46 26.00 22.50 IRvenitareatin ot Ae 49°75: | 22011108 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WIM18821-ND 45 3.95 26.33 | 39-00-0022 
1 2850 25.00 IRMNiteTeND ‘at 2H 4740 | 23-01-4114 Female Terminal, 22 ~ 28 AWG | WM2141-ND = 2.61 20.88 | 08-70-1028 
12 31.00 2750 | WM18779-ND 85 754 50.25 | 22-01-1124 Tools and Terminals for Mini SPOX 
13 33.50 30.00 | WM18780-ND .90 7.96 53.08 | 22-01-1134 Crimp Hand Tool, 22 ~ 28 AWG |WM18830-ND 243.27 = — | 63811-5200 
14 36.00 32.50 | WM18781-ND 97 8.57 57.13 | 22-01-1144 Female Terminal, 22 ~ 28 AWG _|WM18783-ND 15 1.36 9.09 | 08-70-0057 
15 38.50 36.00 | WM18782-ND 1.03 9.12 60.78 | 22-01-1154 
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No. of | Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI No.of) Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole 34 | 34.00 32.00 | 609-2901-ND§ 3.68 56.69 199.81) 10075024-GO1-17ULF 
4 | 4.00 2.00 | 609-2591-ND 98. 12.50 42.22] 57102-G06-02LF 36 | 36.00 34.00 | 609-2902-ND§ 3.68 5710 206.81) 10075024-GO1-18ULF 
6 6.00 4.00 | 609-2583-ND 52 6.43 20.58] 57102-G06-03LF 38 38.00 36.00 | 609-2903-ND§ 3.80 59.03 213.82) 10075024-GO1-19ULF 
8 8.00 6.00 | 609-2602-ND 1.06 14.63 49.21] 57102-G06-04LF 40 40.00 38.00 | 609-2904-ND§ 3.99 61.93 224.34) 10075024-G01-20ULF 
10 | 10.00 8.00 | 609-2590-ND 1.61 22.25 76.28] 57102-G06-O5LF 1 42 | 42.00 40.00 | 609-2905-ND§ 4.21 65.32 236.61] 10075024-G01-21ULF 
12 | 12.00 10.00 | 609-2595-ND 1.93 26.70 91.53] 57102-G06-06LF 44 | 44.00 42.00 | 609-2906-ND§ 4.40 68.22 24712] 10075024-G01-22ULF 
14 | 14.00 12.00 | 609-2596-ND 2.18 30.06 103.05) 57102-G06-07LF 46 | 46.00 44.00 | 609-2907-ND§ 4.46 71.61 254.62] 10075024-G01-23ULF 
16 | 16.00 14.00 | 609-2597-ND 2.30 31.08 108.78] 57102-G06-08LF 48 | 48.00 46.00 | 609-2908-ND§ 4.64 74.52 264.94) 10075024-G01-24ULF 
20 | 20.00 18.00 | 609-2593-ND 134 18.01 61.74] 57102-G06-10LF 50 | 50.00 48.00 | 609-2909-ND§ 4.64 72.45 264.95] 10075024-G01-25ULF 
1 22 | 22.00 20.00 | 609-2594-ND 2.95 40.79 139.84] 57102-G06-11LF Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole 
26 | 26.00 24.00 | 609-2599-ND 3.03 44.76 158.85] 57102-G06-13LF 6 800 4.00 | 609-8108-ND 185 18.71 64.15] 98414-GO6-06ULF 
2 | 0 am Sct Siok teoe|oruncoeias e | om 00 | resent 1510 s070|soe-cooeotr 
34 | 34.00 32.00 | 609-2605-ND 3.72 5703 204.12) 57102-G06-17LF bs bes se eae fee — id te 
36 | 36.00 34.00 | 609-2600-ND 3.94 60.39 209.78) 57102-G06-18LF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2589-ND 3.81 58.80 20724| 57102-G06-20LF 12 _| 14.00 _10.00 [RGRezengatl) 195" 2709. 94,601 98414-G06"12LF 
44 144.00 42.00 WeGotSacenin 5.90. 1e04e" 24gi0al | S7102-G0e 22K 12 | 14.00 10.00 | 609-3106-ND 1.52 20.59 72.05] 98414-GO6-12ULF 
50 | 50.00 48.00 | 609-2624-ND 261 3880 138.86| 57102-GO6-25LF 14 | 16.00 12.00 | 609-2576-ND 2.09 28.97 101.38) 98414-G06-14LF 
— ore 16 | 18.00 14.00 | 609-2577-ND 1.65 22.29 78.00] 98414-G06-16LF 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 2 16 48.00 14.00 | 609-3107-ND 192 2745 94.96) 98414-G06-16ULF 
4 | 4.00 2.00 | 609-2886-ND§ 1.81 24.48 85.66] 10075024-G01-02LF 20 | 22.00 18.00 | 609-2582-ND 195 2786 96.38| 98414-G06-20LF 
6 | 6.00 4.00 Ree meee RO! 25:20) - 308-62 || 10075020 GOrSEF 20 | 22.00 18.00 | 609-3108-ND 2.26 33.45 118.70; 98414-G06-20ULF 
5 | 8.00 6.00 eas BOR: 2280's 78.75 | 10075024 GOrOUULE 22 | 24.00 20.00 | 609-2585-ND 2.69 40.35 140.69| 98414-G06-22LF 
10 | 10.00 8.00 | 609-2889-ND§ 112 15.59 54.57] 10075024-G01-05ULF 26 | 28.00 24.00 | 609-2607ND S08 4a4e. 4668) -Ge414-GOB-26LE 
12 | 12.00 10.00 | 609-2890-ND§ 1.43 20.11 65.81| 10075024-G01-O6ULF 34 |3800 92.00 (RRCoenernen Bipdt BOE “ion da eee Mabe aaLE 
14 | 14.00 12.00 | 609-2891-ND§ 1.63 22.58  7742| 10075024-G01-07ULF 44 | 46.00 42.00 Receenenntny Ai? e704. baa46| oedid-aoe-aale 
16 | 16.00 14.00 | 609-2892-ND§ 2.23 30.11 105.39] 10075024-G01-08ULF 
1 | 18 | 18.00 16.00 | 609-2893-ND§ 227 32.50 115.34] 10075024-Go1-09ULF 50_| $2.00 48.00 [EGOs25C-aNE) AA _<74,08 - :270.85| 98414-G06-50LF: 
20 | 20.00 18.00 | 609-2894-ND§ 2.20 32.50 115.33] 10075024-G01-10ULF Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 
22 | 22.00 20.00 | 609-2895-ND§ 2.73 40.89 142.58] 10075024-GO1-11ULF 4 | 10.00 6.00 | 609-2934-ND§ 1.43 23.14 84.64] 10075025-G01-04LF 
24 | 24.00 22.00 | 609-2896-ND§ 2.68 39.84 142.58] 10075024-G01-12ULF 6 | 14.00 10.00 | 609-2935-ND§ 1.95 2715 95.01] 10075025-G01-06LF 
26 | 26.00 24.00 | 609-2897-ND§ 3.10 4750 165.00] 10075024-G01-13ULF 2 8 | 18.00 14.00 | 609-2936-ND§ 1.73 24.00 84.00] 10075025-G01-08ULF 
28 | 28.00 26.00 | 609-2898-ND§ 3.23 49.73 175.27) 10075024-G01-14ULF 10 | 22.00 18.00 | 609-2937-ND§ 1.20 16.69 58.40] 10075025-G01-10ULF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2899-ND§ 3.39 52.22 184.03) 10075024-G01-15ULF 12 | 26.00 22.00 | 609-2938-ND§ 153 20.54 70.42 10075025-G01-12ULF 
32 32.00 30.00 _| 609-2900-ND§ 3.55 54.70 192.80| 10075024-G01-16ULF ACutTape »* Tape & Reel §PinLengthis2.0mm_ Pin Square is 0.52mm (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCI, 2mm Minitek™ Connectors (Cont.) 
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TF 
No. of | Dim. (mm) Digi-Key ing FCI No. of | Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
14 | 30.00 26.00 | 609-2939-ND§ 1.73 24.16 82.84) 10075025-G01-14ULF 34 | 34.00 32.00 | 609-2925-NDA 4.02 62.33 225.79] 10072353-G01-17ULF 
16 | 34.00 30.00 | 609-2940-ND§ 2.32 32.22 112.75] 10075025-G01-16ULF 36 | 36.00 34.00 | 609-2926-NDA 4.16 64.52 233.71) 10072353-G01-18ULF 
18 | 38.00 34.00 | 609-2941-ND§ 219 31.41 111.46] 10075025-G01-18ULF 38 | 38.00 36.00 | 609-2927-NDA 4.30 66.71 241.63] 10072353-G01-19ULF 
20 | 42.00 38.00 | 609-2942-ND§ 2.62 39.26 136.92| 10075025-G01-20ULF 40 | 40.00 38.00 | 609-2928-NDA 4.51 69.99 253.51] 10072353-G01-20ULF 
22 46.00 42.00 | 609-2943-ND§ 2.58 38.26 136.91] 10075025-G01-22ULF 5 42 42.00 40.00 | 609-2929-ND& 4.35 69.99 248.84] 10072353-G01-21ULF 
24 50.00 46.00 | 609-2944-ND§ 3.07 47.00 168.22} 10075025-G01-24ULF 44 44.00 42.00 | 609-2930-NDA 4.59 71.76 262.45| 10072353-G01-22ULF 
26 54.00 50.00 | 609-2945-ND§ 3.32 50.83 176.55| 10075025-G01-26ULF 46 46.00 44.00 | 609-2931-NDA 5.04 78.68 287.73) 10072353-G01-23ULF 
28 | 58.00 54.00 | 609-2946-ND§ 3.45 53.21 18753] 10075025-GO1-28ULF 48 | 48.00 46.00 | 609-2932-NDA 5.15 81.87 299.39) 10072353-G01-24ULF 
30 | 62.00 58.00 | 609-2947-ND§ 3.45 53.21 18754) 10075025-G01-30ULF 50 | 50.00 48.00 | 609-2933-NDA 5.48 87.18 318.83] 10072353-G01-25ULF 
2 32 | 66.00 62.00 | 609-2948-ND§ 3.67 56.95 206.29] 10075025-G01-32ULF Dual Row Unshrouded Right Angle Headers, Through Hole 
34 | 70.00 66.00 | 609-2949-ND§ 3.80 59.02 213.79] 10075025-G01-34ULF 4 | 4.00 2.00 | 609-2528-ND 1.95 26.80 90.13] 98423-G61-02LF 
36 | 74.00 70.00 | 609-2950-ND§ 3.94 61.09 221.29] 10075025-G01-36ULF 6 | 6.00 4.00 | 609-2529-ND 99 12.43 39.76] 98423-G61-03LF 
38 | 78.00 74.00 | 609-2951-ND§ 4.07 63.17 228.80| 10075025-G01-38ULF 8 | 8.00 6.00 | 609-2574-ND 2.21 29.89 104.62] 98423-G61-04LF 
40 | 82.00 78.00 | 609-2952-ND§ 4.27 66.27 240.05| 10075025-G01-40ULF 10 | 10.00 8.00 | 609-2531-ND 2.01 29.54 102.21) 98423-G61-05LF 
42 | 86.00 82.00 | 609-2953-ND§ 4.50 69.89 _253.17| 10075025-G01-42ULF 5 12 | 12.00 10.00 | 609-2526-ND 2.90 41.39 143.19] 98423-G61-06LF 
44 | 90.00 86.00 | 609-2954-ND§ 4.54 73.00 259.57| 10075025-G01-44ULF 16 | 16.00 14.00 | 609-2573-ND 3.44 50.58 175.01] 98423-G61-08LF 
46 | 94.00 90.00 | 609-2955-ND§ 4.77 74.50 272.45| 10075025-G01-46ULF 20 | 20.00 18.00 | 609-2536-ND 3.74 56.04 195.42] 98423-G61-10LF 
48 | 98.00 94.00 | 609-2956-ND§ 4.96 7752 283.49] 10075025-G01-48ULF 34 | 34.00 32.00 | 609-2563-ND 5.67 87.94 318.53) 98423-G61-17LF 
50 [102.00 98.00 | 609-2957-ND§ 5.19 82.55 301.90] 10075025-G01-50ULF 40_| 40.00 38.00 | 609-2554-ND 6.00 93.11 337.28| 98423-G61-20LF 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, SMD 8 | 8.00 6.00 | 609-2635-ND 77 9.40 31.32] 58102-G61-04LF 
10 | 10.00 8.00 | 609-2513-ND 1.97 24.58 83.34] 58102-G61-05LF 
5 | 600 400 | eoaz6isND 1812628 98.39] s7200.G82 094" 12 | 1200 1000 Ue a 127i das] sar02.Gb10aLF 
. ia si eke fe bi ele emcpeseses 16 | 16.00 14.00 | 609-2515-ND 1.30 1791 60.24] 58102-G61-08LF 
12 | 4200 10.00 eee oy 4bigg. . -db.75| -67302:GeDO6LE 20 | 20.00 18.00 | 609-2518-ND 1.43 19.77 67.79] 58102-G61-10LF 
- - : : = 22 | 22.00 20.00 | 609-2519-ND 1.28 1727 60.45] 58102-G61-11LF 
14 | 14.00" 12.00: REO eens BOP lates «aera aioe eae 24 | 24.00 22.00 | 609-2512-ND 167 22.60 79.08| 58102-G61-12LF 
16 | 16.00 14.00 Ree oa oan HEED. «1 G90i" 59:00 || are de Goe-08Le 26 | 26.00 24.00 | 609-2520-ND 3.99 55.45 194.08| 58102-G61-13LF 
3 20 | 20.00 18.00 | 609-2622-ND 143 19.69 67.50] 57202-G52-10LF 6 23 | 28.00 26.00 | 609-2539-ND 184 26.36 91.19| 58102-G61-14LF 
22 | 22.00 20.00 |(609:2616-ND 9.03 45.41 158.34) 57202-G52-11LF 32 | 32.00 30.00 | 609-2541-ND 146 2149  74.36| 58102-G61-16LF 
30_| 30.00_ 28.00 | 609-2628-ND 3.93 59.02 _ 205.80| 57202-G52-15LF 34 | 34.00 32.00 | 609-2540-ND 177 25.32 89.86) 58102-G61-17LF 
32 32.00 30.00 | 609-2633-ND 2.04 30.00 103.78| 57202-G52-16LF 36 | 36.00 34.00 | 609-2559-ND 2.38 34.37 121.97) 58102-G61-18LF 
36 | 36.00 34.00 | 609-2630-ND 4.26 65.67 231.44) 57202-G52-18LF 38 | 38.00 36.00 | 609-2561-ND 162 24.26 84.59] 58102-G61-19LF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2632-ND 4.30 69.05 245.52) 57202-G52-20LF 40 | 40.00 38.00 | 609-2562-ND 2.45 36.71 128.01| 58102-G61-20LF 
44 | 44.00 42.00 | 609-2627-ND 4.27 68.69 244.24) 57202-G52-22LF 44 | 44.00 42.00 | 609-2510-ND 2.20 32.61 116.72] 58102-G61-22LF 
50__| 50.00 48.00 | 609-2638-ND 4.86 75.86 277.44) 57202-G52-25LF 48 | 48.00 46.00 | 609-2522-ND 1.95 29.95 107.20) 58102-G61-24LF 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, SMD 50 | 50.00 48.00 | 609-2527-ND 3.03 46.47 161.42| 58102-G61-25LF 
10 | 12.00 8.00 | 609-2648-1-NDA 110 15.16 51.00] 98424-G52-10ALF Dual Row Shrouded Right Angle Headers, Through Hole 
10 | 12.00 8.00 | 609-2648-2-ND* 264.67/600 98424-G52-10ALF 4 | 6.00 2.00 | 609-2543-ND 1.07 14.68 49.38] 98464-G61-04LF 
12 | 14.00 10.00 | 609-2642-1-NDA 122 16.75 56.35) 98424-G52-12ALF 6 | 8.00 4.00 | 609-2548-ND 2.90 34.75 115.84] 98464-G61-06LF 
12 | 14.00 10.00 | 609-2642-2-ND* 292.42/600 98424-G52-12ALF 8 | 10.00 6.00 | 609-2547-ND 2.41 33.46 117.11] 98464-G61-08LF 
14 | 16.00 12.00 | 609-2643-1-NDA 1.44 19.87 68.13] 98424-G52-14ALF 10 | 12.00 8.00 | 609-2555-ND 2.63 3764 133.59] 98464-G61-10LF 
14 | 16.00 12.00 | 609-2643-2-ND* 352.01/600 98424-G52-14ALF 12 | 14.00 10.00 | 609-2551-ND 3.15 45.17 160.30] 98464-G61-12LF 
16 | 18.00 14.00 | 609-2652-1-NDA 151 20.41 71.42) 98424-G52-16ALF 14 | 16.00 12.00 | 609-2839-ND 180 25.75 91.38) 98464-G61-14ULF 
16 | 18.00 14.00 | 609-2652-2-ND* 379.53/600 98424-G52-16ALF 7 16 | 18.00 14.00 | 609-2556-ND 3.68 55.21 192.54] 98464-G61-16LF 
20 | 22.00 18.00 | 609-2644-1-NDA 1.79 24.81 86.84) 98424-G52-20ALF 20 | 22.00 18.00 | 609-2568-ND 3.99 6113 218.79] 98464-G61-20LF 
20 | 22.00 18.00 | 609-2644-2-ND* 455.51/600 98424-G52-20ALF 22 | 24.00 20.00 | 609-2569-ND 4.25 65.48 230.76] 98464-G61-22LF 
4 22 | 24.00 20.00 | 609-2645-1-NDA 3.59 52.87 182.91] 98424-G52-22ALF 26 | 28.00 24.00 | 609-3096-ND 2.97 45.53 158.15| 98464-G61-26ULF 
22 | 24.00 20.00 | 609-2645-2-ND* 951.57/600 98424-G52-22ALF 34 | 36.00 32.00 | 609-2557-ND 5.02 80.63 286.69] 98464-G61-34LF 
26 | 28.00 24.00 | 609-2640-1-NDA 2.14 30.64 108.73) 98424-G52-26ALF 40 | 42.00 38.00 | 609-2517-ND 6.37 101.35 370.66) 98464-G61-40LF 
26 | 28.00 24.00 | 609-2640-2-ND* 565.65/600 98424-G52-26ALF 50 | 52.00 48.00 | 609-2579-ND 6.08 10112 362.41] 98464-G61-50LF 
28 | 30.00 26.00 | 609-2647-1-NDA 4.35 64.27 228.08] 98424-G52-28ALF 50__| 52.00 48.00 | 609-2836-ND 2.80 46.49 166.63/ 98464-G61-50ULF 
28 | 30.00 26.00 | 609-2647-2-ND*x 1186.56/600 98424-G52-28ALF Dual Row Shrouded Right Angle Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 
34 | 36.00 32.00 | 609-2641-1-NDA 2.62 39.24 136.85| 98424-G52-34ALF 4 | 10.00 6.00 | 609-2958-ND 1.47 23.385 85.38] 10072354-G01-04LF 
34 | 36.00 32.00 | 609-2641-2-ND* 724.50/600 98424-G52-34ALF 6 | 14.00 10.00 | 609-2959-ND 2.16 30.05 105.16] 10072354-G01-06LF 
40 | 42.00 38.00 | 609-2651-1-NDA 2.91 44.53 154.67| 98424-G52-40ALF 8 | 18.00 14.00 | 609-2960-ND 1.84 26.30 91.00) 10072354-GO1-O8ULF 
40 | 42.00 38.00 | 609-2651-2-ND*« 1087.38/800 98424-G52-40ALF 10 | 22.00 18.00 | 609-2961-ND 94 18.85 65.22] 10072354-G01-10ULF 
44 | 46.00 42.00 | 609-2650-1-NDA 3.08 4743 167.16] 98424-G52-44ALF 12 | 26.00 22.00 | 609-2962-ND 1.68 23.21 _79.56| 10072354-GO1-12ULF 
44 | 46.00 42.00 | 609-2650-2-ND* 1169.07/800 98424-G52-44ALF 14 | 30.00 26.00 | 609-2963-ND 5.62 76.00 266.00] 10072354-G01-14ULF 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, SMD 16 | 34.00 30.00 | 609-2964-ND 2.55 36.41 125.96] 10072354-G01-16ULF 
18 | 38.00 34.00 | 609-2965-ND 2.62 39.30 137.04] 10072354-G01-18ULF 
: ae ps i eaters agree aie SEAT oa. 20 | 42.00 38.00 | 609-2966-ND 2.91 43.23 154.72] 10072354-G01-20ULF 
s | 14.00 10.00 FeReomenean Ge Wier, “Beda iasdbaece Gea 22 | 46.00 42.00 | 609-2967-ND 3.14 48.17 167.33] 10072354-G01-22ULF 
4 6 |1400 10.00 Renee peeeuie seio4:G62-06AL E 24 | 50.00 46.00 | 609-2968-ND 3.35 51.71 182.25] 10072354-G01-24ULF 
: : : 26 | 54.00 50.00 | 609-2969-ND 3.35 51.71 182.25] 10072354-G01-26ULF 
8 | 18.00 14.00 Hee acm as WOT MSIed wavie | eeuee wee oar 7 | 28 | 58.00 54.00 | 609-2970-ND 3.77 5850 211.92] 10072354-G01-28ULF 
8 | 18.00" 14.00 [RBGeienesesNDs ee8 20750) gesed-Gee-08ALF 30 | 62.00 58.00 | 609-2971-ND 3.96 6143 222.51] 10072354-GO1-30ULF 
Dual Row Unshrouded Right Angle Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 32 | 66.00 62.00 | 609-2972-ND 415 64.35 233.11] 10072354-G01-32ULF 
4 | 4.00 2.00 | 609-2910-NDA 1.47 23.45 85.74] 10072353-G01-02LF 34 | 70.00 66.00 | 609-2973-ND 4.30 66.69 241.58] 10072354-G01-34ULF 
6 | 6.00 4.00 | 609-2911-NDA 1.98 2749 96.22] 10072353-G01-03LF 36 | 74.00 70.00 | 609-2974-ND 4.30 66.70 241.59] 10072354-G01-36ULF 
8 | 8.00 6.00 | 609-2912-NDA 1.75 24.30 85.05) 10072353-G01-04ULF 38 | 78.00 74.00 | 609-2975-ND 4.44 71.37 253.78] 10072354-G01-38ULF 
10 | 10.00 8.00 | 609-2913-ND& 1.27 1762 61.67) 10072353-G01-05ULF 40 | 82.00 78.00 | 609-2976-ND 4.66 74.88 266.26] 10072354-G01-40ULF 
12 | 12.00 10.00 | 609-2914-ND& 1.57 21.69 _74.36| 10072353-G01-06ULF 42 | 86.00 82.00 | 609-2977-ND 4.91 76.79 280.82] 10072354-G01-42ULF 
14 | 14.00 12.00 | 609-2915-NDA 1.80 24.30 85.05) 10072353-G01-07ULF 44 | 90.00 86.00 | 609-2978-ND 5.04 80.20 293.31] 10072354-G01-44ULF 
16 | 16.00 14.00 | 609-2916-NDA 2.45 34.02 119.07| 10072353-G01-08ULF 46 | 94.00 90.00 | 609-2979-ND 5.29 84.18 307.87] 10072354-G01-46ULF 
5 18 | 18.00 16.00 | 609-2917NDA 2.49 36.72 130.32] 10072353-G01-09ULF 48 | 98.00 94.00 | 609-2980-ND 5.20 84.18 307.87] 10072354-G01-48ULF 
20 20.00 18.00 | 609-2918-NDA 2.76 41.46 144.59] 10072353-G01-10ULF 50 |102.00 98.00 | 609-2981-ND 5.54 92.22 330.49) 10072354-G01-SOULF 
22 | 22.00 20.00 | 609-2919-NDA 2.94 45.02 161.11| 10072353-G01-11ULF NEW! Dual Row Eject Latch Vertical Headers, Low Profile, TMT NEW! 
24 | 24.00 22.00 | 609-2920-NDA 3.24 49.63 172.41] 10072353-G01-12ULF 6 | 20.00 4.00 | 609-3143-ND 5.16 83.56 305.60] 10078991-G22-06ULF 
26 | 26.00 24.00 | 609-2921-NDA 3.39 52.26 184.19] 10072353-G01-13ULF a 8 | 22.00 6.00 | 609-3144-ND 5.37 8706 318.40] 10078991-G22-08ULF 
28 | 28.00 26.00 | 609-2922-NDA 3.65 56.20 198.06] 10072353-G01-14ULF 10 | 24.00 8.00 | 609-3145-ND 5.43 90.39 323.95] 10078991-G22-10ULF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2923-NDA 3.52 54.68 198.05] 10072353-G01-15ULF 12 | 26.00 10.00 | 609-3146-ND 5.59 92.99 333.25] 10078991-G22-12ULF 
32 32.00 30.00 | 609-2924-ND& 3.88 60.15 21787] 10072353-G01-16ULF ACutTape »* Tape &Reel § Pin Lengithis 2.0mm A Pin Square is 0.52mm (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCi, 2mm Minitek™ Connectors (Cont.) Reel” 


— 
No. of | Dim. (mm) Digi-Key ing FCI No. of | Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. al 25 100 | Part No. 
NEW! Dual Row Eject Latch Vertical Headers, Low Profile, SMD NEW! 28 | 28.40 26.01 | 609-2792-ND 1.93 26.64 = 91.35) 69307-028LF 
6 | 20.00 4.00 | 609-3147-ND 5.32 86.19 315.20] 10078995-G02-06ULF 30. | 30.40 2799 [R609 2774. ND 184 26.25 90.83) 69307-030LF 
F 8 | 22.00 6.00 | 609-3148-ND 5.31 88.27 316.36] 10078995-G02-08ULF - eH oe a a pane ks ean 
10 | 24.00 8.00 | 609-3149-ND 5.59 92.99 333.25] 10078995-G02-10ULF ; : ; ; ; 
12 | 26.00 10.00 | 609-3150-ND 5.75 95.58 342.55] 10078995-G02-12ULF 36_| 36.40 _ 34.01 [Re0ese758:ND 196 28.80 _ 99.65 69307-036LF 
iaulfawverticat Raceplaciea, Ties cenaiaie 14 | 38 | 38.40 35.99 | 609-2769-ND 2.21 30.92 106.02] 69307-038LF 
Z 40 | 40.41 38.00 | 609-2770-ND 2.13 30.47 108.13) 69307-040LF 
4 | 480° 2.00 eee aoa 280 12TH 42,02) “68456: 104LF- 42 | 42.39 40.01 | 609-2782-ND 2.39 32.29 113.02] 69307-042LF 
6 | 680 4.00 EO ane MOS GBI, «4269 | “63453-106F 44 | 44.40 42.01 | 609-2771-ND 218 32.18 114.18] 69307-044LF 
8 | 880 6.00 EO US6iy 1626" (62,60 |68453-1080F 48 | 48.41 46.00 | 609-2773-ND 2.53 35.10 122.85] 69307-048LF 
10) 10.80 8.00. Ree ooaN ey Hoes 2082, aGiee | Getoc HOLE 50 | 50.39 48.01 | 609-2775-ND 2.34 35.04 122.20] 69307-050LF 
12 | 12.80 10.00 | 609-2658-ND 188 26.09 91.32] 63453-112LF Dual’ Row Housinge:with Polarizstion Key and Lsichiis 
14 | 14.80 12.00 | 609-2659-ND 199 29.29 101.33] 63453-114LF 
16 | 16.80 14.00 | 609-2660-ND 2.30 33.91 120.34| 63453-116LF 4 | 440 2.00 eeu MOL © 18:88, 45,03) 20311 003LF 
18 | 18.80 16.00 | 609-2663-ND 2.45 36.71 128.01| 63453-118LF 6 | 640 4.00 ee uane 88, Met. © 98.011) 20311 006LF 
 |zoco tec ECG 208 S075 t4e20) cotee-‘znLF fo | 1040 800 | eoe2rr2No for 1339 45.24) sost+oLr 
: : ——— a zt S187 ose 12 | 12.40 10.00 | 609-2797-ND 114 15.68 52.73] 90311-012LF 
24 | 24.60 22.00 Eee Sill ARTO 1165.08) (ste ete 14 | 14.40 12.00 | 609-2743-ND 1.23 1733 56.70] 90311-014LF 
to | 26 | 26.80 24.00 fee ene B80: 52,26: "184-26 | “63453:126UF 16 | 16.40 14.00 | 609-2798-ND 133 18.38 63.00) 90311-016LF 
28 | 28.80 26.00 Hee coca SOU ABER 100/98 | Cade se: 128EF 18 | 18.40 16.00 | 609-2789-ND 143 20.08 68.85) 90311-018LF 
30 | 30.80 28.00 ep econ e, SEF) (SBMS) 2207-08 | esos 1S0Lr 20 | 20.40 18.00 | 609-2796-ND 153 20.63 72.19) 90311-020LF 
82 | 32.80 30.00 [BBOS:2665:NB) a ee ee 22 | 22.40 20.00 | 609-2764-ND 163 22.00 77.00 90311-022LF 
ie sae pes as pi sce — ened ts | 24 | 24.40 22.00 | 609-2763-ND 167 23.25 81.38] 90311-024LF 
: ‘ : : : 26 | 26.40 24.00 | 609-2783-ND 176 24.38 85.31] 90311-026LF 
38 | 38.80 36.00 | 609-2681-ND 4.45 7154 254.37] 63453-138LF op | 28.40 20.00 Renneneeitn i765, ardalSostiosalc 
40 | 40.80 38.00 Eee BBE AOU GEIR ES ee eee 30 | 30.40 28.00 | 609-2786-ND 184 26.25 90.83] 90311-030LF 
42_| 42.80 40.00 | 609-2686-ND 4.92 76.88 281.15 63453-142LF 32 | 3240 30.00 [enn e108" pa'48 .. 9750] S0stL0a0Lk 
44 | 44.80 42.00 | 609-2691-ND 5.74 88.48 31184) 63453-144LF 3413440 30.00 WeGseaieninl fas: o7ea’ 086A) S0siLOSdLE 
46 | 46.80 44.00 [ieO oN 5.29 84.19° 307.90) 69453-146LF 36 | 36.40 34.00 | 609-2788-ND 2.13 28.80 100.80] 90311-036LF 
48 | 48.80 46.00 RoC ean 5.42 8785. 921.90) 63453-148LF 38 | 38.40 36.00 | 609-2790-ND 2.18 29.45 103.08] 90311-038LF 
50 | 50.80 48.00 |BGOYs26 75ND S44 90.47" 924.24) 63453-150LF 40 | 40.40 38.00 | 609-2784-ND 2.13 30.47 108.13] 90311-040LF 
Dual Row Vertical Receptacles, Top Entry, Low Profile, SMD 42 | 42.40 40.00 | 609-2791-ND 2.32 32.29 113.02] 90311-042LF 
6 | 592 4.00 | 609-2703-ND 157 2127 74.45] 55508-106LF 44 | 44.40 42.00 | 609-2793-ND 2.18 32.18 114.18] 90311-044LF 
8 | 792 6.00 | 609-2704-ND 199 29.20 101.03) 55508-108LF 50 | 50.40 48.00 | 609-2799-ND 2.34 35.04 122.20] 90311-050LF 
10 9.92 8.00 | 609-2705-ND 2.31 34.05 120.84) 55508-110LF 6 6.54 4.00 | 609-3097-ND 91 12.51 42.09] 10073599-006LF 
11 | 42 | 1192 10.00 | 609-2706-ND 214 30.72 109.02] 55508-112LF 8 | 854 6.00 | 609-3098-ND ‘91 12.51 42.09] 10073599-008LF 
20 | 19.92 18.00 | 609-2710-ND 2.36 34.79 123.47| 55508-120LF 1g | 1 | 1054 8.00 | 609-3099-ND 84 10.97 3705) 10073599-010LF 
24 | 23.92 22.00 | 609-2709-ND 2.74 40.68 145.61] 55508-124LF 12 | 12.54 10.00 | 609-3100-ND 91 12.51 42.09] 10073599-012LF 
30 | 29.92 28.00 | 609-2713-ND 3.34 51.46 181.35| 55508-130LF 16 | 16.54 14.00 | 609-3101-ND 108 14.51 49.73) 10073599-016LF 
6 | 592 4.00 | 609-2677-ND 139 19.24 65.97] 55510-106LF 20 | 20.54 18.00 | 609-3102-ND 124 1706 58.50] 10073599-020LF 
8 7.92 6.00 | 609-2727-ND 1.79 24.81 86.82) 55510-108LF NEW! IDC Sockets with Central Key and Friction Latch Bump, Gold NEW! 
1o | 992 8.00 | 609-2678-ND 2.00 29.42 101.78| 55510-110LF 6 | 106 400 [RGsSSIESING quip 4606: 155.58 SOSRITOGIIE 
12 | 1192 10.00 | 609-2673-ND 165 22.25 7788) 55510-112LF wy | 8 | 126 6.00 | 609-3140-ND 4165? 90:50 “Jai0s| Bosak 708i 
14__| 13.92 12.00 | 609-2680-ND 180 24.98 8743] 55510-114LF to | 146 8.00 \Reeoeranney je: 300) -Goieleoset710l1E 
16 | 15.92 14.00 | 609-2682-ND 194 28.55 98.77] 55510-116LF 12 | 166 10.00 |Ronetennettn 453-2066 72.01 ‘BOSRITIDIF 
18 | 1792 16.00 | 609-2683-ND 218 3131 111.12] 55510-118LF IDG Sockets’ with Polarleation Key and batching; Gold 
20 | 19.92 18.00 | 609-2684-ND 2.36 34.79 128.47| 55510-120LF 
|) 2 | 2a 2 eee 255 027 10047| sssiodzatr ‘2 | 1660 1000 | 6062736-ND 34 t8o1 6174) soo4r7TOLF 
: : ee ao : ees 14 | 18.60 12.00 | 609-2738-ND 155 21.01 73.54] 89947-714LF 
26 | 25.92 24.00 Euan AA 8078 18008 | See lOeee 16 | 20.60 14.00 | 609-2739-ND 173 24.01 84.04] 89947-716LF 
28 | 2792 26.00 eee cuaeen BAO) -87AG: AGE EL Sep IeeLE 18 | 20 | 24.60 18.00 | 609-2740-ND 2.30 34.03 120.77| 89947-720LF 
$0 | 20.82 28.00 epoca See eer ee ees 22 | 26.60 20.00 | 609-2741-ND 2.49 3735 130.25| 89947-722LF 
$2 | $192 90.00 aco SSS ease 1B6 1S | Sep loser 26 | 30.60 24.00 | 609-2735-ND 2.54 38.04 132.67) 89947-726LF 
$4 | 38.92 92.00 Redezeee ND) SCH S02 19778 | SSS 10rIS4EF 30 | 34.60 28.00 | 609-2759-ND 2.79 42.77 153.09) 89947-730LF 
38 | 3782 96.00 aa SBS eOUOP eeeOs | See leche 34 | 38.60 32.00 | 609-2728-ND 3.06 4721 166.37] 89947-734LF 
40 | 39.92 38.00 | 609-2696-ND 414 64.23 22.67] 55510-140LF - —— 
48 | 4792 46.00 | 609-2692-ND 480 74.94 274.06) 55510-148LF [DC Sockets with Polarization Key, Gold 
so | 49.92 42.00 emcee eq) “Alig. ioa6.60 | eaRIO-BOLE 34 | 32.00 38.60 | 609-2855-ND 3.23 49.78 175.44] 89947-334LF 
5 : 40 | 38.00 44.60 | 609-2856-ND 3.80 58.56 206.39] 89947-340LF 
Dual Row Vertical Receptacles, Bottom Entry, Low Profile, SMD 18 44 42.00 48.60 | 609-2857-ND 404 6268 22703] 89947-344LF 
4 | 3.92 2.00. [i609 -2690-NB 144 19.96 68.42) 91596-104LF 50 | 48.00 54.6 | 609-2858-ND 4.59 71.22 25798| 89947-350LF 
6 | 592 4.00 | 609-2726-ND 138 18.61 63.81] 91596-106LF Givaia Hotta? 
8 | 792 6.00 | 609-2765-ND 1.70 23.62 82.67] 91596-108LF 
1o | 9.92 8.00 | 609-2760-ND 2.01 29.54 102.19) 91596-110LF 0 | - — |e BG) 17a S428) 100720 76:010LF: 
43 |_14_| 13.92 12.00 | 609-2779-ND 2.65 39.28 140.59| 91596-114LF i == pasa fe ie eee Cae 
16 | 15.92 14.00 | 609-2737-ND 2.93 44.89 155.93| 91596-116LF : ; : 
18 | 1792 16.00 | 609-2744-ND 3.19 49.17 173,29] 91596-118LF 6) - = ee eee: . “eee | oeeee ee aieud 
20 | 19.92 18.00 | 609-2730-ND 3.54 54.64 192.55] 91596-120LF 20 | — ABO 2888 ND) PAS 2 <AG67— 28405 | 10078578-020LF, 
24 | 23.92 22.00 | 609-2732-ND 4.11 63.79 231.07] 91596-124LF — | 2 | — — Reeeeano Bede ASAE BRAT) 100789780207. 
30 | 29.92 28.00 | 609-2733-ND 4.96 7752 283.50| 91596-130LF 30 | — — ee fers ABEL Ber8 |r:100(0978-030EF 
34 | —  — | 609-2989-ND 134 16.71 56.43) 10073978-034LF 
Dual Row Housings without Polarization Key 4o | —  — | 609-2990-ND 137 1749 59.07) 10073978-040LF 
4 | 439 201 | 609-2751-ND 101 13.33 45.03] 69307-004LF 44) —  — | 609-2991-ND 440 1827  6171| 10073078-044LF 
6 | 640 3.99 | 609-2752-ND 96 1222 41.44] 69307-006LF 50 | —  —_ | 609-2992-ND 146 20.03  6738| 10073078-0S0LF 
8 | 841 5.99 | 609-2753-ND 95 12.40 41.90] 69307-008LF shank 
1o | 10.39 8.00 | 609-2747-ND 4.01 13.39 45.24] 69307-010LF can God ESSN Ga a 46a) SeFOOAILE 
12 | 12.40 10.00 | 609-2754-ND 114 15.68 52.73| 69307-012LF 
14 | 14 | 14.40 1199 | 609-2750-ND 123 1733 56.70] 69307-014LF Female Crimp Terminal 
18 | 18.39 16.00 | 609-2757-ND 1.43 20.08 68.85] 69307-018LF a 26-30AWG 609-2653-1-NDA 33 3.92) 12.15) 77138-101LF 
20 | 20.40 18.01 | 609-2758-ND 153 20.63 72.19] 69307-020LF 609-2653-2-ND 1512.00/20,000 77138-101LF 
22 | 22.40 19.99 | 609-2742-ND 163 22.00 7700) 69307-022LF Hand Crimp Tool 
24 | 24.41 22.00 | 609-2745-ND 1.72 23.25 81.38) 69307-024LF = 26-30AWG 609-2508-ND 5151/1 HT-151 
26 26.39 24.00 | 609-2762-ND 176 24.38 85.31 | 69307-026LF ACutTape * Tape &Reel § Pin Lengihis2.0mm_ Pin Square is 0.52mm 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= SULLINS 1.27mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1A Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding: Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze Insulator Material: L.C.P., Nylon 9T 
500VAC Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Contact Finish: Gold Flash overall 


Fig. 1 Fig. 3 
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Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. u 10 100 Part No. 
Female Header, Single Row, SMT, No Post 14 7.62 9.29 | S9006E-07-ND 265 238 1.96 | LPPBO72NFSS-RC 
5 er 419 Gaceenroonns 39 0 66. | LPPHOSINESO:RC 16 8.89 | 10.56 | S9006E-O8-ND 2.74 245 2.02 | LPPBO82NFSS-RC 
18 | 10.16 | 11.83 | S9006E-09-ND 280 251 2.07 | LPPBO92NFSS-RC 
4 3.81 5.46 | S9005E-04-ND 4 82 .67 | LPPBO41NFSC-RC 
2 | 20 | 11.43 | 13.10 | S9006E-10-ND 2.90 260 2.14 | LPPB102NFSS-RC 
° 5.08 | 673 [ee 81016 681.75 | LPPBOSINFSC-RC 22 | 1270 | 14.37 | S9006E-11-ND 297 266 220 | LPPB112NFSS-RC 
6 6.35 | 8.00 [RSQO0SEOGNDS 129 1.16 ‘96 | LPPBOGINFSC-RC 24 | 13.97 | 15.64 | S9006E-12-ND 3.04 2.72 2.24 | LPPB122NFSS-RC 
7 7.62 9.27 | S9005E-07-ND 1.33 1.19 -98_| LPPBO71NFSC-RC 26 15.24 | 16.91 | S9006E-13-ND 3.11 2.78 2.29 | LPPB132NFSS-RC 
: 8 8.89 | 10.54 | S9005E-08-ND 1.37 1.23 1.01 | LPPBO8iNFSC-RC 100 | 62.23 | 63.90 | S9006E-50-ND 840 7.52 6.19 | LPPB502NFSS-RC 
9 10.16 | 11.81 | S9005E-09-ND 1.40 1.26 1.04 | LPPBO91NFSC-RC Female Header, Dual Row, SMT, Post 
10 | 11.43 | 13.08 | S9005E-10-ND 145 1.31 1.08 | LPPB101NFSC-RC e 264) 421 eae $81.78 (1.60 61.82 | LPPBOS2NFSP-RC 
1 12.70 | 14.35 | S9005E-11-ND 148 1.33 1.10 | LPPB111NFSC-RC : oe 548 ee «(et 1681.84 | LPPBOA2NFSP-RC 
ia | 4g ieee ise 112. | LPPRIDINFEC-RC 10 5.08 6.75 | S9007E-05-ND 203 1.82 1.50 | LPPBOS2NFSP-RC 
me 2 SONOS Eze a : : - 12 6.35 8.02 | S9007E-06-ND 258 2.32 1.91 | LPPBO62NFSP-RC 
13 | 15.24 | 16.89 | S9005E-13-ND 155 1.39 1.15 | LPPB131NFSC-RC 14 7.62 929 |$9007E-07-ND 265 238 1.96 | LPPBO72NFSP-RC 
50 | 62.23 | 63.88 | S9005E-50-ND 4.20 3.76 3.10 | LPPB501NFSC-RC 16 889 | 1056 | S9007E08ND 274 245 2.02 | LPPBOS2NFSP-RC 
Female Header, Dual Row, SMT, No Post 18 | 10.16 | 11.83 | S9007E-09-ND 280 251 2.07 | LPPBO92NFSP-RC 
4 1.27 2.94 S9006E-02-ND 1.43 1.28 1.06 | LPPBO22NFSS-RC 20 11.43 13.10 S9007E-10-ND 2.90 2.60 2.14 | LPPB102NFSP-RC 
n oe 421 |S9006E-03-ND 1.78 1.60 1.92 | LPPBOS2NFSS-RC 22 | 12.70 | 14.37 | S9007E-11-ND 2.97 2.66 2.20 _| LPPB112NFSP-RC 
; : oes 549 [ROE «481163 1.94 | LPPROA2NFSS-RC 24 | 13.97 | 15.64 | S9007E-12-ND 3.04 2.72 2.24 | LPPB122NFSP-RC 
26 | 15.24 | 16.91 | S9007E-13-ND 3.11 2.78 2.29 | LPPB132NFSP-RC 
10 5.08 6.75 | S9006E-05-ND 2.03 1.82 1.50 | LPPBOS2NFSS-RC 
100 | 62.23 | 63.90 | S9007E-50-ND 840 7.52 6.19 | LPPB502NFSP-RC 
12 6.35 8.02 | S9006E-06-ND 2.58 2.32 1.91 | LPPBO62NFSS-RC : 
(Continued) 
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S SULLINS 1.27mm Connectors (cont) 


[ous] 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. i 10 100 Part No. 
Female Header, Single Row, Straight Thru Hole Male Header, Dual Row, SMT, Post 
3 2.54 4.19 | $9008E-03-ND 7 64 53 | LPPBO31NFFN-RC 6 2.54 3.81 | S9013E-03-ND 1.07 97 80 | GRPBO32VWQP-RC 
4 3.81 5.46 S9008E-04-ND 76 68 56 LPPBO41NFFN-RC 8 3.81 5.08 $9013E-04-ND 1.25 1.12 .93 | GRPBO42VWQP-RC 
5 5.08 6.73 | $9008E-05-ND 86 77 63 | LPPBOS1NEFN-RC 10 5.08 6.35 | S9013E-05-ND 1.44 129 1.06 | GRPBOS52VWaP-RC 
6 6.35 8.00 | S9008E-06-ND 96 86 71 | LPPBO61NFEN-RC 12 6.35 7.62 | S9013E-06-ND 1.60 143 1.48 | GRPBO62VWaP-RC 
7 7.62 9.27 | S9008E-07-ND 1.06 95 78. | LPPBO71NFFN-RC 14 7.62 8.89 | S9013E-07-ND 1.76 158 1.30 | GRPBO72VWaP-RC 
, 8 — 1054 Woscseoeee tay. 40s ge | LPPBOBINEFN-AG 3 16 8.89 10.16 | S9013E-08-ND 1.83 164 1.35 | GRPBO82VWaP-RC 
7 to16 | 1101 [eeeeseeeOn 9105 0 142 93 | LPPBOSINFEN-RC 18 10.16 | 11.43 | S9013E-09-ND 2.03 1.82 1.50 | GRPBO92VWQP-RC 
0 4143 | 4908 [eereeenonte Gage ais 68 | “COPBIOINERKERG 20 11.43 | 12.70 | S$9013E-10-ND 2.07 1.86 1.53 | GRPB102VWQP-RC 
22 12.70 | 13.97 | S9013E-11-ND 219 1.97 1.62 | GRPB112VWQP-RC 
"1 12.70 | 14.35 | S9008E-11-ND 140 1.26 1.04 | LPPB111NFFN-RC 
24 13.97 | 15.24 | S9013E-12-ND 2.27 2.04 1.68 | GRPB122VWOP-RC 
12 13.97 | 15.62 | S9008E-12-ND 1.48 1.33 1.09 | LPPB121NFFN-RC 
26 15.24 | 16.51 | S9013E-13-ND 239 215 1.77 | GRPB132VWQP-RC 
13 15.24 | 16.89 | S9008E-13-ND 1.50 1.35 1.11 | LPPB131NFFN-RC 
100 | 62.23 | 63.50 | S9013E-50-ND 5.32 4.76 3.92 | GRPBS502VWQP-RC 
50 62.23 | 63.88 9008E-50-ND 4.32 3.87 3.19 | LPPB501NFFN-RC 
e2o Male Header, Single Row, Straight Thru Hole 
Female Header, Dual Row, Straight Thru Hole 2 1.27 | 2.54 | $9014E-02-ND 62 56 .46 | GRPBO21VWVN-RC 
4 1.27 2.94 | S9009E-02-ND 91 82 .67 | LPPBO22CFFN-RC 5 Sey at | S9014E-03-ND 64 5 4a | GRPBOSIVWVN-RC 
6 2.54 4.21 | S9009E-03-ND —_1.10 99 .82 | LPPBO32CFFN-RC A Sai 5.08 | S9014E-04-ND 68 ‘a si. | GRPBO4IVWVN-AC 
8 3.81 5.48 | S9009E-04-ND 1.18 1.06 .88 | LPPBO42CFFN-RC 5 5.08 6.35 | S9014E-05-ND "7 69 57_| GRPBOS1VWVN-RC 
10 5.08 6.75 | S9009E-05-ND 1.36 1.22 1.01 | LPPBOS2CFFN-RC 6 6.35 7.62 | $9014E-06-ND 86 7 64 | GRPBO61VWVN-RC 
12 6.35 8.02 | S9009E-06-ND 1.51 1.36 1.12 | LPPBO62CFFN-RC 7 7.62 3.89 | S9014E-07-ND 05 86 71 | GRPBO71VWVN-RC 
14 7.62 9.29 S9009E-07-ND 166 61.49 1.23 | LPPBO72CFFN-RC 9 8 8.89 10.16 | S9014E-08-ND 1.05 94 .78 | GRPBO81VWVN-RC 
4 16 8.89 10.56 | S9009E-08-ND 1.74 1.56 1.29 | LPPBO82CFFN-RC 9 10.16 | 11.43 | $9014E-09-ND 113 1.01 .83 | GRPB0O91VWVN-RC 
18 10.16 | 11.83 | S9009E-09-ND 1.92 1.73 1.42 | LPPBO92CFFN-RC 10 11.43 | 12.70 | S9014E-10-ND 119 1.07 88 | GRPB101VWVN-RC 
20 11.43 | 13.10 | S9009E-10-ND 1.96 1.76 1.45 | LPPB102CFFN-RC "1 12.70 | 13.97 | S9014E-11-ND 1.26 1.13 .94 | GRPB111VWVN-RC 
22 12.70 | 14.37 | S9009E-11-ND 2.07. 1.86. ~—-1.53_ | LPPB112CFFN-RC 12 13.97 | 15.24 | S9014E-12-ND 1.33 1.20 .99 | GRPB121VWVN-RC 
24 13.97 15.64 | S9009E-12-ND 216 1.93 1.59 | LPPB122CFFN-RC 13 15.24 16.51 | S9014E-13-ND 1.35 1.22 1.00 | GRPB131VWVN-RC 
26 15.24 | 16.91 | S9009E-13-ND 2.27 2.03 1.67 | LPPB132CFFN-RC 50 62.23 | 63.50 | S9014E-50-ND 3.89 3.49 2.87 | GRPB501VWVN-RC 
100 | 62.23 | 63.90 | S9009E-50-ND 5.04 4.51 3.72 | LPPB502CFFN-RC Male Header, Dual Row, Straight Thru Hole 
Female Header, Single Row, Right Angle Thru Hole 2 0.00 1.27 | S9015E-01-ND .60 55 .45 | GRPBO12VWVN-RC 
3 254 418 | S9010E-03-ND 7A 64 63 | LPPBOSINGCN-RC 4 1.27 2.54 | S9015E-02-ND 68 61 51 | GRPBO22VWVN-RC 
4 sai 5.45 | S9010E-04-ND a oo 69.-| CAPBOAINGCNIRG 6 2.54 3.81 | S9015E-03-ND 86 78 .64 | GRPBO32VWVN-RC 
5 nie go FeeOenreeNe Gi as 6) BPBORINGCNSEG 8 3.81 5.08 | S9015E-04-ND 1.05 .94 .78 | GRPBO42VWVN-RC 
6 645 799 COIeeRIE 4.08 97 0. | LC PBROSINGEN-RG 10 5.08 6.35 | S9015E-05-ND 1.41 1.00 82 | GRPBOS2VWVN-RC 
= ne Pan Sexocacc eee 7 4| sPBROTINGGNIE 12 6.35 7.62 | S9015E-06-ND 1.24 1.42 .92 | GRPBO62VWVN-RC 
14 7.62 8.89 | S9015E-07-ND 1.29 1.45 .95 | GRPBO72VWVN-RC 
8 8.89 10.53 | S9O10E-O8-ND 1.24 1.12 .92 | LPPBO81NGCN-RC 10 
5 16 8.89 10.16 | S9015E-08-ND 1.32 1.18 .98 | GRPBO82VWVN-RC 
9 10.16 | 11.80 | S9010E-09-ND 1.29 1.15 .95 | LPPBO91NGCN-RC 
18 10.16 | 11.43 | S9015E-09-ND 1.40 1.26 1.04 | GRPBO92VWVN-RC 
a 1143 | 18.07 ean dee «18 Pe | poe OINGSne 20 11.43 | 12.70 | S9015E-10-ND 1.50 135 1.11 | GRPB102VWVN-RC 
"1 12.70 | 14.34 | S9010E-11-ND 1.36 1.22 1.01 | LPPB111NGCN-RC 
22 12.70 | 13.97 | S9015E-11-ND 1.62 146 1.20 | GRPB112VWVN-RC 
12 13.97 | 15.61 | S9010E-12-ND 140 1.26 1.04 | LPPB121NGCN-RC oy 3307 | 1524 [eCOteenenn WG -sitee > Casa. || HenpBisavWRLGe 
13 15.24 | 16.88 | S9010E-13-ND 148 1.33 1.10 | LPPB131NGCN-RC 26 1524 | 16.51 | S9015E-13-ND 192 1.73 1.42 | GRPBIS2VWVN-RC 
50 | 62.23 | 63.87 | SQ010ESOND 4.45 3.99 3.28 | LPPBSOINGCN-RC 100 | 62.23 | 63.50 | S9015E-50-ND 7.81 6.99 5.76 | GRPB502VWVN-RC 
Male Header, Single Row, SMT, No Post Male Header, Single Row, Right Angle Thru Hole 
3 2.54 3.81 S9011E-03-ND 70 63 52 | GRPBO31VWTC-RC 2 1.27 2.54 | S9016E-02-ND 72 64 53 | GRPBO21VWCN-RC 
4 3.81 5.08 | S9011E-04-ND 74 66 55 | GRPBO41VWTC-RC 3 2.54 3.81 $9016E-03-ND 74 66 55 | GRPBO31VWCN-RC 
5 5.08 6.35 | $9011E-05-ND 84 76 .62 | GRPBOS1VWTC-RC 4 3.81 5.08 | S9016E-04-ND 78 70 58 | GRPBO41VWCN-RC 
6 6.35 7.62 | S9011E-06-ND .94 85 .70 | GRPBO61VWTC-RC 5 5.08 6.35 | S9016E-05-ND 89 80 66 | GRPBOS1VWCN-RC 
7 7.62 8.89 | S9011E-07-ND 1.04 94 .77. | GRPBO71VWTC-RC 6 6.35 7.62 | S9016E-06-ND .99 89 .74 | GRPBO61VWCN-RC 
. 8 8.89 10.16 | S9O11E-O8-ND 118 1.06 .88 | GRPBO81VWTC-RC 7 7.62 8.89 | S9016E-07-ND 1.09 .98 .81_ | GRPBO71VWCN-RC 
9 10.16 11.43 §$9011E-09-ND 1.33 1.19 .98 | GRPBO91VWTC-RC 1 8 8.89 10.16 $9016E-08-ND 1.21 1.09 .90 | GRPBO81VWCN-RC 
10 11.43 | 12.70 | S9011E-10-ND 1.34 1.21 .99 | GRPB101VWTC-RC 9 10.16 | 11.43 | S9016E-09-ND = 1.29 1.16 -96 | GRPBO91VWCN-RC 
11 | 12.70 | 13.97 | S9O11E-11-ND 1.47. 1.32. 1.09 | GRPB111VWTC-RC 10 | 11.43 | 12.70 | S9016E-10-ND = 1.37 1.23° 1.02 | GRPB101VWCN-RC 
12 | 13.97 | 15.24 | S9O11E-12ND 1.60 143 1.18 | GRPB121VWTC-RC 1 | 12.70 | 13.97 [EOIN 145 1801.07 | GAPBITIVWEN-AC 
13 | 15.24 | 1651 | S9011E-13-ND 1.73 155 1.28 | GRPB131VWTC-RC 12 | 13.97 | 15.24 [SSOICESNDe 81.53 1.97 1.13 | GRPBI2ZIVWCN-AC 
50 | 62.23 | 63.50 | S9011E-50-ND 6.46 5.78 4.76 | GRPBS01VWTC-RC 18) 15.24) 16.51 reg =e 1.406 | (1.15 | GAPBISIVWCN-RC 
Male Header, Dual Row, SMT, No Post 50 62.23 | 63.50 | S9016E-50-ND 4.47 4.01 3.30 | GRPB501VWCN-RC 
2 0.00 1.27 | $9012E-01-ND 76 68 56 | GRPBO12VWQS-RC Male Header, Dual Row, Hight Angle Thru Hole 
2 0.00 1.27 | S9017E-01-ND 42 38 .31 | GRPBO12MWCN-RC 
4 1.27 2.54 | S9012E-02-ND 87 78 .65 | GRPBO22VWQS-RC 
4 1.27 2.54 | S9017E-02-ND 44 39 .33 | GRPBO22MWCN-RC 
6 2.54 3.81 | S9012E-03-ND —_1.07 97 .80 | GRPBO32VWQS-RC 
6 2.54 3.81 | S9017E-03-ND 48 43 .36 | GRPBO32MWCN-RC 
8 3.81 5.08 | S$9012E-04-ND 1.25 1.12 .93 | GRPBO42VWQS-RC 
8 3.81 5.08 | S9017E-04-ND 56 51 42 | GRPBO42MWCN-RC 
10 5.08 6.35 | S9012E-05-ND 1.44 1.29 1.06 | GRPBOS2VWQS-RC 6 oe eas [eee “66 ms ail eapacsskcwad 
12 6.35 7.62 | $9012E-06-ND 1.60 1.43 1.18 | GRPBO62VWQS-RC a 86 7.60 WESteRtoenT SS igs 5A |iGRPBOSONWCNERC. 
5 14 7.62 8.89 | S9012E-07-ND 1.76 1.58 1.30 | GRPBO72VWQS-RC » | 760 g.e9 | $9017E-07-ND i 76 ‘>. | GaRPRovoMWoNRC 
16 8.89 10.16 | S9012E-08-ND 1.83 1.64 1.35 | GRPBO82VWQS-RC 16 8.89 t0.16 | $9017E-08-ND 96 86 71 | GRPBOs2MWCN-RC 
18 10.16 | 11.43 | S9012E-09-ND 2.03 1.82 1.50 | GRPBO92VWQS-RC 18 t0.16 | 11.43. | $9017E-09-ND 1.08 7 80 | GRPBOS2MWCN-RC 
20 11.43 | 12.70 | S$9012E-10-ND 2.07 1.86 1.53 | GRPB102VWQS-RC 20 41.43 | 12.70 | $9017E-10-ND 420 1.08 89 | GRPB102MWCN-RC 
22 12.70 13.97 $9012E-11-ND 2.19 1.97 1.62 | GRPB112VWQS-RC 22 12.70 13.97 §9017E-11-ND 1.32 1.18 .98 | GRPB112MWCN-RC 
24 13.97 15.24 | $9012E-12-ND 2.27 2.04 1.68 | GRPB122VWQS-RC 24 13.97 15.24 | S9017E-12-ND 1.44 1.29 1.06 | GRPB122MWCN-RC 
26 15.24 | 16.51 | S9012E-13-ND 239 2415 1.77 | GRPB132VWQS-RC 26 15.24 | 16.51 | S9017E-13-ND 1.56 140 1.16 | GRPB132MWCN-RC 
100 | 62.23 | 63.50 | $9012E-50-ND 5.32 4.76 3.92 | GRPB502VWQS-RC 100 | 62.23 | 63.50 | S9017E-50-ND 5.99 5.37 4.42 | GRPB502MWCN-RC 
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= SULLINS 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 1A * Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding: 500VAC »* Operating 
Temperature: -40°C 


~ 105°C * Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze * Insulator Material: Polyester, 


UL 94V-0 * Contact Finish: Selective Plating, Gold/Tin 
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Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row Headers, Straight — RoHS Compliant 15 | 28.00 | 30.00 | $5802-15-ND 72 63 +.53 | PRPN151PARN-RC 
2 2.00 4.00 S5800-02-ND 39 34 29 PRPNO021PAEN-RC 16 30.00 32.00 | S5802-16-ND 15 65 55 PRPN161PARN-RC 
3 4.00 6.00 §$5800-03-ND A 36 31 PRPNO31PAEN-RC 17 32.00 34.00 | S5802-17-ND 78 68 58 PRPN171PARN-RC 
4 6.00 8.00 | S5800-04-ND 43 38 ~—.32_: | PRPNO41PAEN-RC 18 | 34.00 | 36.00 | $5802-18-ND 81.71.60 | PRPN181PARN-RC 
5 8.00 40.00 | $5800-05-ND 45 39 +33: | PRPNOS1PAEN-RC 19 | 36.00 | 38.00 | $5802-19-ND 84.73 —.62_| PRPN191PARN-RC 
6 10.00 | 12.00 | S5800-06-ND 47.41.35 | PRPNO61PAEN-RC. 20 | 38.00 | 40.00 | S5802-20-ND 87.76 ~~«.64_| PRPN201PARN-RC 
7 12.00 | 14.00 | S5800-07-ND 49 ~~«.43.~—«w36-_—:| PRPNO71PAEN-RC 21 40.00 | 42.00 | $5802-21-ND 90 .78  .66 | PRPN211PARN-RC 
8 14.00 | 16.00 | S5800-08-ND 51 45 38 | PRPNO81PAEN-RC 22 | 42.00 | 44.00 | S5802-22-ND 93.81.69 _ | PRPN221PARN-RC 
9 16.00 | 18.00 | S5800-09-ND 53 46 39 _| PRPNO91PAEN-RC 23 | 44.00 | 46.00 | $5802-23-ND 96 84 71 | PRPN231PARN-RC 
10 | 18.00 | 20.00 | $5800-10-ND 55 48 41 | PRPN101PAEN-RC 24 | 46.00 | 48.00 | $5802-24-ND 99.86.73 | PRPN241PARN-RC 
ih 20.00 | 22.00 | $5800-11-ND 57.50 —.42_'| PRPN111PAEN-RC. 25 | 48.00 | 50.00 | S5802-25-ND 7.02.89 ~«.75_ | PRPN251PARN-RC 
12 | 22.00 | 24.00 | S5800-12-ND 59 ~©«.52.~—~«44_«(| PRPN121PAEN-RC 26 | 50.00 | 52.00 | $5802-26-ND 1.05  .91  .77 | PRPN261PARN-RC 
13 | 24.00 | 26.00 | $5800-13-ND 61 53  .45 | PRPN131PAEN-RC > | 27 | 52.00 | 54.00 | $5802-27-ND 4.08  .94  .80 | PRPN271PARN-RC 
14 | 26.00 | 28.00 | S5800-14-ND 63 55 47 | PRPN141PAEN-RC 28 | 54.00 | 56.00 | S5802-28-ND 4.41.97. 82. | PRPN281PARN-RC 
15 | 28.00 | 30.00 | $5800-15-ND 65 57  .48 | PRPN151PAEN-RC 29 | 56.00 | 58.00 | S5802-29-ND 1.14.99 _.84_| PRPN291PARN-RC 
16_ | 30.00 | 32.00 | $5800-16-ND 67.59 _—.50_| PRPN161PAEN-RC. 30 | 58.00 | 60.00 | S5802-30-ND 1.17 1.02.86 | PRPN301PARN-RC 
17 | 32.00 | 34.00 | $5800-17-ND 69.60.51 | PRPN171PAEN-RC 31 60.00 | 62.00 | $5802-31-ND 1.20 1.04  .88 | PRPN311PARN-RC 
18 | 34.00 | 36.00 | S5800-18-ND 71.62. 53. | PRPN181PAEN-RC 32 | 62.00 | 64.00 | S5802-32-ND 1.23. 1.07 .91 | PRPN321PARN-RC 
19 | 36.00 | 38.00 | $5800-19-ND 73. 64 ~~ .54_ | PRPN191PAEN-RC 33 | 64.00 | 66.00 | S5802-33-ND 1.26 1.10 .93 | PRPN331PARN-RC 
20 | 38.00 | 40.00 | S5800-20-ND 75.65 55 | PRPN201PAEN-RC 34 | 66.00 | 68.00 | S5802-34-ND 1.29 1.12 95 | PRPN341PARN-RC 
1/21 40.00 | 42.00 | S5800-21-ND 77.67 _—.57_ | PRPN211PAEN-RC. 35 | 68.00 | 70.00 | S5802-35-ND 1.32 1.15 .97 | PRPN351PARN-RC 
22°] 42.00 | 44.00 | S5800-22-ND 79 69°58 | PRPN221PAEN-RC 36 | 70.00 | 72.00 | S5802-36-ND 1.35. 1417 .99 | PRPN361PARN-RC 
23 44.00 46.00 | S5800-23-ND 81 71 60 | PRPN231PAEN-RC 37 72.00 74.00 | S5802-37-ND 1.38 1.20 1.02 | PRPN371PARN-RC 
24 46.00 48.00 | S5800-24-ND 83 72 61 | PRPN241PAEN-RC 38 74.00 76.00 | S5802-38-ND 1.41 1.23 1.04 | PRPN381PARN-RC 
25 48.00 50.00 | S5800-25-ND 85 74 63 | PRPN251PAEN-RC 39 76.00 78.00 | S5802-39-ND 1.44 1.25 1.06 | PRPN391PARN-RC 
26 50.00 52.00 | $5800-26-ND 87 76 64 _| PRPN261PAEN-RC 40 78.00 80.00 | S5802-40-ND 1.83. 1.59 1.35 | PRPN401PARN-RC 
27 | 52.00 | 54.00 | S5800-27-ND 89 78  ~.66 | PRPN271PAEN-RC Single Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
28 | 54.00 | 56.00 | S5800-28-ND 91.79.67 | PRPN281PAEN-RC 4 700 650 ESZSTOSTIn 67 56 36 | PPPNOSIBFCNURG 
29 | 56.00 | 58.00 | S5800-29-ND 93.81 69 | PRPN291PAEN-RC rf 600 350 feeetodnn oe. eae | WeppHOAIBLENTEG 
30 | 58.00 | 60.00 | $5800-30-ND 95 83  .70 | PRPN301PAEN-RC 5 300 joso (eeeosnnl 66) 4k 248. | PEPNOSIBECN-RG 
31 60.00 | 62.00 | $5800-31-ND 97.85 _.72_| PRPN311PAEN-RC 8 tooo | 1250 |eeezettoetnn eg) 74: 47 | SBPPNOBIBECKERG 
32 | 62.00 | 64.00 | S5800-32-ND 99 86 .73 | PRPN321PAEN-RC ; : ; : : 
33 | 6400 | 6600 | $5800-33-ND 101 88~—«75._:| PRPN331PAEN-RC 7 12.00 | 14.50 | S5751-07-ND 96.80 _—.51_| PPPNO71BFCN-RC 
34 | 6600 | 68.00 | $5800-34-ND 103 90 76 | PRPN341PAEN-RC 8 14.00 | 16.50 | S5751-08-ND 97.81 ~~«.52_ | PPPNO81BFCN-RC 
35 | 6800 | 70.00 | $5800-35-ND 105 91. ~77._:'| PRPN351PAEN-RC 9 16.00 | 18.50 | S5751-09-ND 110 92 .59 | PPPNO91BFCN-RC 
36 | 70.00 | 72.00 | $5800-36-ND 1407. 93 +~79:| PRPN361PAEN-RC 10 18.00 | 20.50 | S5751-10-ND 1.05  .87 56 | PPPN101BFCN-RC 
37 |72.00 | 74.00 | $5800-37-ND 1099580 | PRPN371PAEN-RG 3) 1 20.00 | 22.50 | $5751-11-ND 4.21 1.01.64 | PPPN111BFCN-RC 
38 | 74.00 | 7600 | $5800-38-ND 411. 97. 82:«|~ PRPN381PAEN-RG 12 | 22.00 | 24.50 | $5751-12-ND 1.25 1.04 _.67_| PPPN121BFCN-RC 
39 | 76.00 | 78.00 | $5800-39-ND 1413 (98 83 | PRPN391PAEN-RC 15 | 28.00 | 30.50 | $5751-15-ND 157. 1.30.83 | PPPN151BFCN-RC 
40 | 78.00 | 80.00 | $5800-40-ND 1426 110 93 | PRPN401PAEN-RC 18 | 34.00 | 36.50 | $5751-18-ND 1.87. 1.56  .99 | PPPN181BFCN-RC 
Single Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 22 | 42.00 | 44.50 | $5751-22-ND 2.41 2.00 1.28 | PPPN221BFCN-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | $5751-25-ND 2.74 2.28 1.46 | PPPN251BFCN-RC 
2 | 2.00 | 4.00 eee en So: eh 328..||/ ERRNO PARN RG 30_| 58.00 | 60.50 | $5751-30-ND 3.29 2.73 1.74 _| PPPN301BECN-RC 
S ] 400 | 6.00 Rear ee ue 1227 | BRENOS IPARN Re 36 | 70.00 |~ 72.50 | S5751-36-ND 3.95 3.28 2.09 | PPPN361BFCN-RC 
2 6.00 | 8.00 [fS5802,0¢ND 89° 234-220". ||PRENOAPABN-RC 40 | 78.00 | 80.50 | $5751-40-ND 4.38 3.64 2.32 | PPPN401BFCN-RC 
5 8.00 10.00 | $5802-05-ND 42 387 .31_ | PRPNO51PARN-RC — : , ; : : 7 
6 40.00 42.00 | $5802-06-ND “45 "39 33 PRPNO61PARN-RC Single Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 
7 12.00 14.00 | S5802-07-ND 48 42 36 PRPNO71PARN-RC 3 4.00 6.50 $5752-03-ND 1.00 84 54 PPPNO31FGGN-RC 
2 8 14.00 16.00 | S5802-08-ND 51 45 38 PRPNO81PARN-RC 4 6.00 8.50 $5752-04-ND 1.24 =61.03 66 PPPN0O41FGGN-RC 
9 16.00 18.00 | S5802-09-ND 54 7 40 PRPNO91PARN-RC 5 8.00 10.50 | S5752-05-ND 1.29 1.07 69 PPPNO51FGGN-RC 
40 | 18.00 | 20.00 | $5802-10-ND 57.50.42 | PRPN101PARN-RC 4 6 10.00 | 12.50 | S5752-06-ND 1.38 1415  .74 | PPPNO61FGGN-RC 
1 20.00 22.00 | S5802-11-ND 60 52 .44 | PRPN111PARN-RC 7 12.00 14.50 | S5752-07-ND 1.44 1.19 76 PPPNO71FGGN-RC 
72 22.00 24.00 | S5802-12-ND 63 55 47_ | PRPN121PARN-RC 8 14.00 16.50 | S5752-08-ND 1.65 1.37 88 PPPN0O81FGGN-RC. 
13 | 24.00 | 26.00 | $5802-13-ND 66 58 .49 | PRPN131PARN-RC 9 16.00 | 18.50 | S5752-09-ND 1.85 1.54.98 _| PPPNO91FGGN-RC 
14 | 26.00 | 28.00 | $5802-14-ND 69.60 _—.51_ | PRPN141PARN-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= SULLINS 2mm Connectors (cont) 


Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig.| cuits A B Part No. i 10 100 Part No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
10 | 18.00 | 20.50 | S5752-10-ND 1.73. 1.44 92 | PPPN101FGGN-RC 30 | 28.00 | 30.00 | S6009-15-ND 4.22 3.50 2.23 | NRPN152MAMS-RC 
4 | 12 | 22.00 | 24.50 | $5752-12-ND 2.08 1.73 1.10 | PPPN121FGGN-RC 32 | 30.00 | 32.00 | S6009-16-ND 450 3.73 2.38 | NRPN162MAMS-RC 
15 | 28.00 | 30.50 | S5752-15-ND 2.60 2.16 1.38 | PPPN151FGGN-RC 34 | 32.00 | 34.00 | Se009-17-ND 4.78 3.96 2.53 | NRPN172MAMS-RC 
17 | 32.00 | 34.50 | S5752-17-ND 2.95 2.45  1.56_| PPPN171FGGN-RC 36 | 34.00 | 36.00 | S6009-18-ND 4.75 3.94 2.52 | NRPN182MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) 38 36.00 38.00 | S6009-19-ND 5.35 444 2.83 | NRPN192MAMS-RC 
5 8.00 70.50 | S2101-05-ND 7764. 41 | PPPNOS1BFLO 7 | 40 | 38.00 | 40.00 | S6009-20-ND 5.27 4.37 2.79 | NRPN202MAMS-RC 
5A} 55 | 4g.oo | 50.50 | $2101-25-ND 280 232 148 | PPPN25iBFLC 42 | 40.00 | 42.00 | $6009-21-ND 5.91 4.90 3.13 | NRPN212MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) — RoHS Compliant at 42.00 44.00 [Segoe nD 580 481 (3.07 | NRPN222MAMS-RC 
46 | 44.00 | 46.00 | $6009-23-ND 6.47 5.37 3.43 | NRPN232MAMS-RC 
8 4.00 6.50 /S5901503-ND 10) 4308; 42> | INERNOSIBELC ARG 48 | 46.00 | 48.00 | S6009-24-ND 6.75 5.60 3.57 | NRPN242MAMS-RC 
4 8.00 8.50 Sou RON 1.01 84.54 | NPPNO4IBELC-AC 50 | 48.00 | 50.00 | S6009-25-ND 659 547 3.49 | NRPN252MAMS-RC 
5 8.00 10.50 | $5901-05-ND 1.19 99 63 | NPPNO51BFLC-RC : : = - : = 
6 10.00 | 12.50 | $5901-06-ND 1.33 141 .71 | NPPNO61BFLC-RC Dual Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
7 12.00 14.50 | S5901-07-ND 1.54 1.28 82 NPPNO71BFLC-RC. 4 2.00 4.00 $5803-02-ND 1.15 1.00 85 PRPNO22PARN-RC 
8 14.00 16.50 | S5901-08-ND 1.67 1.38 89 NPPNO81BFLC-RC_ 6 4.00 6.00 $5803-03-ND 1.21 1.05 89 PRPNO32PARN-RC 
sa| 2 16.00 | 18.50 | S5901-09-ND 1.67 1.38  .89 | NPPNO91BFLC-RC 8 6.00 8.00 | S5803-04-ND 1.27. 141 .94 | PRPNO42PARN-RC 
10 | 18.00 | 20.50 | S5901-10-ND 1.67 1.38  .89 | NPPN101BFLC-RC 10 8.00 10.00 | $5803-05-ND 1.33 1.16  .98 | PRPNOS2PARN-RC 
12 | 22.00 | 24.50 | $5901-12-ND 180 150 .96 | NPPN121BFLC-RC 12 | 10.00 | 12.00 | $5803-06-ND 1.39 1.21 1.02_| PRPNO62PARN-RC 
15 | 28.00 | 30.50 | S5901-15-ND 2.25 1.87 1.19 | NPPN151BFLC-RC 14 | 12.00 | 14.00 | S5803-07-ND 1.45. 1.26 1.07 | PRPNO72PARN-RC 
18 | 34.00 | 36.50 | S5901-18-ND 2.70 2.24 1.43 | NPPN181BFLC-RC 16 | 14.00 | 16.00 | $5803-08-ND 1.51 1.31 1.11. | PRPNO82PARN-RC 
20 | 38.00 | 40.50 | S5901-20-ND 3.00 2.49 1.59 | NPPN201BFLC-RC 18 | 16.00 | 18.00 | $5803-09-ND 1.57 1.37 1.16 | PRPNO92PARN-RC 
22 | 42.00 | 44.50 | S5901-22-ND 3.16 2.63 1.68 | NPPN221BFLC-RC 20 | 18.00 | 20.00 | S5803-10-ND 1.63 1.42 1.20 | PRPN102PARN-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | S5901-25-ND 3.59 2.98 1.90 _| NPPN251BFLC-RC 22 | 20.00 | 22.00 | $5803-11-ND 1.69 1.47 1.24 | PRPN112PARN-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) 5 baee bien a ie 1s i we aii 
4 aoe oeen Sot eae 1 ou 1 ae oe Reena ete g | 28 | 26.00 | 28.00 | $5803-14-ND 1.87 1.63 1.38 | PRPN142PARN-RC 
5B) is | 9800 | 3050 | $2102-15-ND 168 140 89 | PPPN151BFLD 30 | 28.00 | 30.00 | S5803-15-ND 1.93 1.68 1.42 | PRPN152PARN-RC 
25 | 48.00 | 5050 | $2102-25-ND 280 232 148 | PPPN251BFLD 32_| 30.00 | 32.00 | S5803-16-ND 1.99 1.73 1.46 _| PRPN162PARN-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) — RoHS Compliant “ 3700 pare SOSH Bue re ree Reo CeDREN Ce 
3 | 4.00 | 6.50 | $5902-03-ND ‘79 66 42 | NPPNO31BFLD-RC 38 | 36.00 | 38.00 | S5803-19-ND 247 1.89 1.60 | PRPN192PARN-RC 
4 8.00 8.50 |)55802;04-ND 1.01 84.54 | NPPNO41BFLD-RC 40 | 38.00 | 40.00 | $5803-20-ND 223 1.94 1.64 | PRPN202PARN-RC 
5 8.00 | 10.50 | $5902-05-ND 119 89.83" | NPPNOS1BFLD-RC 42 | 40.00 | 42.00 | $5803-21-ND 229 1.99 1.68 | PRPN212PARN-RC 
6 | 10.00 | 12.50 |Reo202 con 188 4.11 7A || NPENOGIBELDAC 44_| 42.00 | 44.00 | S5803-22-ND 2.35 2.04 1.73 | PRPN222PARN-RC 
Z 12.00 | 14.50 | S5902-07-ND 1.54 1.28 82 | NPPNO71BFLD-RC ; : tant : : : ‘ 
46 | 44.00 | 46.00 | $5803-23-ND 2.41 2.09 1.77 | PRPN232PARN-RC 
8 14.00 | 16.50 | $5902-08-ND 1.67 1.38 89 | NPPNO81BFLD-RC 48 | 46.00 | 48.00 | S5803-24-ND 247 2.15 1.82 | PRPN242PARN-RC 
9 | 16.00 | 18.50 | $5902-09-ND 167" 11.98. .89',,| NPPNOSTBFLD-RC 50 | 48.00 | 50.00 | $5803-25-ND 2.538 220 1.86 | PRPN252PARN-RC 
5B) 10 | 18.00 | 20.50 | S5902-10-ND 1.67 1.88 89 | NPPNIO1BFLD-RC 60 | 58.00 | 60.00 | $5803-30-ND 2.83 246 2.08 | PRPN302PARN-RC 
12 | 22.00 | 24.50 [fSsa0eg2 NG G0" B60" = 98. 4) /NPPNIZIBFED RG 80 | 78.00 | 80.00 | S5803-40-ND 4.00 3.47 2.94 | PRPN402PARN-RC 
13 | 24.00 | 26.50 | S5902-13-ND 1.95 1.62 1.04 | NPPN131BFLD-RC Dual Row Receptacles, Straight 
15 | 28.00 | 30.50 | S5902-15-ND 2.25 1.87 1.19 | NPPN151BFLD-RC 
1a | 3400 | 3680 | Ss902-1a-ND 370. 204 1.43. | NPPNIBIBELD-RG 9 | 12 | 10.00 | 12.50 | S2201-06-ND _ 1.26 1.05 __.67_| PPPNO62AFCN 
20 38.00 | 40.50 | $5902-20-ND 3.00 2.49 1.59 | NPPN201BFLD-RC Dual Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
22 | 42.00 | 44.50 | S5902-22-ND 3.16 2.63 1.68 | NPPN221BFLD-RC 4 2.00 4.50 | $5750-02-ND 1.01.84 54 | PPPNO22AFCN-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | S5902-25-ND 3.59 2.98 1.90 _| NPPN251BFLD-RC 6 4.00 6.50 | S5750-03-ND 1410  .91 58 | PPPNO32AFCN-RC 
Dual Row Headers, Straight — RoHS Compliant PA 600 on Eee bes Tos ae RoENCeoAEONL He 
K 5 750-05- 5 2 (| 5: - 
3 at eon S880! ee eM es 2 CEENGES RAEN EG 12 | 10.00 | 12.50 | $5750-06-ND 1.62 1.35 _.86_| PPPNO62AFCN-RC 
8 6.00 800 | $5801-04-ND ‘83. 72 +61. | PRPNO42PAEN-RC 14 | 12.00 | 14.50 | $5750-07-ND 1.80 1.49 .95 | PPPNO72AFCN-RC 
10 8.00 40.00 | $5801-05-ND ‘87 76 ~~ 64._:| PRPNOS2PAEN-RC 16 | 14.00 | 16.50 | S5750-08-ND 1.98 1.64 1.05 | PPPNO82AFCN-RC 
42 | 10.00 | 1200 | $5801-06-ND ‘°o1 ~«-79~Sfs67_:| PRPNO62PAEN-RC 18 | 16.00 | 18.50 | S5750-09-ND 2.01 1.67 1.07 | PPPNO92AFCN-RC 
74} 12,00 | 14.00 | S5801-07-ND 958370) PRPNO72PAEN-RG 20 | 18.00 | 20.50 | $5750-10-ND 2.02 1.68 1.07 | PPPN102AFCN-RC 
ie | 14.00 | 16.00 | $5801-08-ND ‘99 «= 86.—~Sts«<«73.—«|:« PRPNO82PAEN--RG 9 | 22 | 20.00 | 22.50 | $5750-11-ND 2.36 1.96 1.25 | PPPN112AFCN-RC 
ig | 1600 | 18.00 | $5801-09-ND 103 (90 76 | PRPNO92PAEN-RC 24 | 22.00 | 24.50 | $5750-12-ND 257 2.13 1.36 | PPPN122AFCN-RC 
20 | 18.00 | 20.00 | $5801-10-ND 107 (93 79 | PRPN102PAEN-RC 26 | 24.00 | 26.50 | $5750-13-ND 2.78 2.31 1.48 | PPPN132AFCN-RC 
22 | 20.00 | 22.00 | $5801-11-ND 411. (97. 82_:«| PRPN112PAEN-RC 30 | 28.00 | 30.50 | S5750-15-ND 2.96 2.46 1.57 | PPPN152AFCN-RC 
24 22.00 24.00 | S5801-12-ND 7.15 1.00 85 | PRPN122PAEN-RC 34 32.00 34.50 | S5750-17-ND 3.48 2.88 1.84 | PPPN172AFCN-RC 
26 24.00 26.00 | S5801-13-ND 1.19 1.04 .88 | PRPN132PAEN-RC 40 38.00 40.50 _| S5750-20-ND 3.77 3.13 2.00 | PPPN202AFCN-RC 
28 26.00 28.00 | S5801-14-ND 1.23 1.07 91 PRPN142PAEN-RC 44 42.00 44.50 | S5750-22-ND 4.28 3.55 2.27 | PPPN222AFCN-RC 
6 30 28.00 30.00 | S5801-15-ND 4227 AAA 94 PRPN152PAEN-RC 50 48.00 50.50 | S5750-25-ND 4.87 4.04 2.58 PPPN252AFCN-RC 
32 30.00 32.00 | S5801-16-ND 1.31 1.14 .97 PRPN162PAEN-RC 60 58.00 60.50 $5750-30-ND 5.84 484 3.09 PPPN302AFCN-RC 
36 34.00 36.00 | S5801-18-ND 1.39 «1.21 1.02 PRPN182PAEN-RC 80 78.00 80.50 | S5750-40-ND 7.59 6.29 4.02 PPPN402AFCN-RC 
38 36.00 38.00 | S5801-19-ND 1.43 1.24 1.05 PRPN192PAEN-RC Dual Row Receptacles, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
40 38.00 40.00 | S5801-20-ND 1.47 1.28 1.08 | PRPN202PAEN-RC 4 2.00 4.00 $6010-02-ND 89 74 48 | NPPNO22FFKS-RC 
42 | 40.00 | 42.00 | $5801-21-ND 151) 1.31 0 1.11 | PRPN212PAEN-RC 6 4.00 6.00 | S6010-03-ND 1.34 112  .72 | NPPNO32FFKS-RC 
44 | 42.00 | 44.00 _ | $5801-22-ND 155 1.35 1.14 | PRPN222PAEN-RC 8 6.00 8.00 | S6010-04-ND 1.57 1.30 83 | NPPNO42FFKS-RC 
46) 44.00 | 46.00 | $5801-23-ND 159° 1.38 1.17 | PRPN232PAEN-RC 10 8.00 10.00 | S6010-05-ND 1.68 1.40 .89 | NPPNOS2FFKS-RC 
48 | 46.00 | 48.00 [;SS80i2a-ND 163 1.42 1.20" | (PRPN242PAEN-RC 12 | 10.00 | 12.00 | S6010-06-ND 1.83 1.52 _.97_| NPPNO62FFKS-RC 
50 | 48.00 | 50.00 | $5801-25-ND tez) 145 1.28. | PARN252PAEN-AC 14 | 12.00 | 14.00 | S6010-07-ND 2.14 1.77 1.13 | NPPNO72FFKS-RC 
2 eee oo soeet one oe : : 2 BEEN aea CREME 16 | 14.00 | 16.00 | S6010-08-ND 2.44 2.03 1.30 | NPPNO82FFKS-RC 
go_| 72.00 | 60.00 | $s801-40-ND 2672.92 1.96 _| PRPNAOZPAEN-RC | | 19| 35 | i800 | 20.00 | Seot0-10-ND 209 240 153. | NPPNIO2FFKS-AG 
Dual Row Headers, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 24 22.00 24.00 | S6010-12-ND 3.35 2.78 1.78 _| NPPN122FFKS-RC 
4 2.00 4.00 | S6008-02-ND 75.62.40 | NRPNO22MAMP-RC 26 | 24.00 | 26.00 | $6010-13-ND 3.64 3.02 1.93 | NPPN132FFKS-RC 
6 4.00 6.00 | S6008-03-ND 112.94 60 | NRPNO32MAMP-RC 30 | 28.00 | 30.00 | S6010-15-ND 4.19 3.48 2.22 | NPPN152FFKS-RC 
8 6.00 8.00 | S6008-04-ND 1.50 1.25 80 | NRPNO42MAMP-RC 40 | 38.00 | 40.00 | $6010-20-ND 5.59 4.64 2.96 | NPPN202FFKS-RC 
10 8.00 10.00 | S6008-05-ND 1.68 1.40 89 | NRPNOS2MAMP-RC 44 | 42.00 | 44.00 | $6010-22-ND 6.15 5.10 3.26 | NPPN222FFKS-RC 
12 | 10.00 | 12.00 | S6008-06-ND 2.03 1.68 1.08 _| NRPNOG2MAMP-RC 50 | 48.00 | 50.00 | S6010-25-ND 6.99 5.80 3.70 | NPPN252FFKS-RC 
14 | 12.00 | 14.00 | S6008-07-ND 215 1.78 1.14 | NRPNO72MAMP-RC 60 | 58.00 | 60.00 | S6010-30-ND 8.38 6.95 4.44_| NPPN302FFKS-RC 
7 ie ve oo eo SS Be Lee i SR CNSES MATIC Gc. Dual Row Receptacles, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
20 | 18.00 | 20.00 | Se008-10-ND 2.63 219 1.40 | NRPN102MAMP-RC 6 | ceo | ote ecaieains pee qs oe, bonpeoereb ce 
24 | 22.00 | 24.00 | S6008-12-ND 3.38 2.80 1.79 _| NRPN122MAMP-RC a 00 B00 \eeoneodtnn Wigs”. “daze? “cas || (NBPNOAOFEKE-RG 
30 | 28.00 | 30.00 | S6008-15-ND 4.22 3.50 2.23 | NRPN152MAMP-RC 40 300 jo.00 (eeotttostant jes. 140. a9’ | NPPNOSSRRKP-RC 
36 | 34.00 | 36.00 | S6008-18-ND 4.75 3.94 2.52 | NRPN182MAMP-RC 12 | 40.00 | 1200 \Recomecetm jaa 469-67. | NBPNORSREKP-AG 
44 | 42.00 | 44.00 | S6008-22-ND 5.80 4.81 3.07 | NRPN222MAMP-RC 5 ! : 5 : 
50 | 48.00 | 50.00 | $6008-25-ND 659 547 349 | NRPNSSOMAMP-RG 14 | 12.00 | 14.00 | S6011-07-ND 2.44 1.77 1.13 | NPPNO72FFKP-RC 
7 = 10] 16 | 14.00 | 16.00 | $6011-08-ND 2.44 2.03 1.30 | NPPNO82FFKP-RC 
Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg 18 | 16.00 | 18.00 | $6011-09-ND 2.75 2.28 1.46 | NPPNO92FFKP-RC 
18 | 16.00 | 18.00 | S2209-09-ND 1.86 154 —.99 | PRPNO92MAMS 24 | 22.00 | 24.00 | $6011-12-ND 3.35 2.78 1.78 | NPPN122FFKP-RC 
28 | 26.00 | 28.00 | S2209-14-ND 273 2.27 1.45 | PRPN142MAMS 30 | 28.00 | 30.00 | S6011-15-ND 419 3.48 2.22 | NPPN152FFKP-RC 
32 | 30.00 | 32.00 | $2209-16-ND 3.12 2.59 1.65 | PRPN162MAMS 44 | 42.00 | 44.00 | $6011-22-ND 6.15 5.10 3.26 | NPPN222FFKP-RC 
7 | 36 | 34.00 | 36.00 | $2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMS 50 | 48.00 | 50.00 | S6011-25-ND 6.99 5.80 3.70 | NPPN252FFKP-RC 
= au au See ONS ao sae = eee 60 | 58.00 | 60.00 | S6011-30-ND 8.38 6.95 4.44_| NPPN302FFKP-RC 
4s | 46.00 | 48.00 | $2209-24-ND 4.69 3.89 248 | PRPN242MAMS Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMT, with Locating Peg 
Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 18 16.00 18.00 8220509: ND) 256 2.12 1.36 PPPNOS2GHNP 
11] 56 | 54.00 | 56.00 | $2205-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GHNP 
4 2.00 4.00 |pS8003;02 Nb 78.63" 2.40" | NRPMO22MAMS-AC 60 | 58.00 | 60.00 | $2205-30-ND 7.63 6.33 _4.04_| PPPN302GHNP 
6 4.00 6.00 | S6009-03-ND 112.94 60 | NRPNO32MAMS-RC : , 
8 6.00 8.00 $6009-04-ND 1.10 ‘92 59 NRPNO42MAMS-RC Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
10 8.00 10.00 $6009-05-ND 1.68 1.40 89 NRPNO5S2MAMS-RC 10 8.00 10.00 $6012-05-ND. 2.28 1.89 1.21 NPPNO52GHNP-RC 
12 10.00 12.00 S6009-06-ND 2.03 1.68 1.08 NRPNO62MAMS-RC 12 10.00 12.00 $6012-06-ND 2.56 212 1.36 NPPNO62GHNP-RC 
14 12.00 14.00 | S6009-07-ND 2.15 1.78 1.14 NRPNO72MAMS-RC 14 12.00 14.00 | S6012-07-ND 2.94 244 1.56 NPPNO72GHNP-RC 
7 16 14.00 16.00 | S6009-08-ND 2.37 1.96 1.26 NRPNO82MAMS-RC 16 14.00 16.00 $6012-08-ND 2.99 248 1.58 NPPNO82GHNP-RC 
18 16.00 18.00 | S6009-09-ND 253 210 1.34 NRPNO92MAMS-RC abl 18 16.00 18.00 | S6012-09-ND 3.06 2.54 1.62 NPPNO92GHNP-RC 
20 | 18.00 | 20.00 | S6009-10-ND 264 2149 1.40 | NRPN102MAMS-RC 20 | 18.00 | 20.00 | $6012-10-ND 3.19 2.64 1.69 | NPPN102GHNP-RC 
22 | 20.00 | 22.00 | Se009-11-ND 3.09 2.57 1.64 | NRPN112MAMS-RC 24 | 22.00 | 24.00 | $6012-12-ND 3.82 3.17 2.02 | NPPN122GHNP-RC 
24 | 22.00 | 24.00 | S6009-12-ND 3.38 2.80 1.79 | NRPN122MAMS-RC 26 | 24.00 | 26.00 | $6012-13-ND 4.14 3.44 2.19 | NPPN132GHNP-RC 
26 | 24.00 | 26.00 | S6009-13-ND 3.65 3.03 1.94 | NRPN132MAMS-RC 30 | 28.00 | 30.00 | $6012-15-ND 4.77 3.96 _2.53_| NPPN152GHNP-RC 
28 | 26.00 | 28.00 | S6009-14-ND 3.94 3.27__2.09 | NRPN142MAMS-RC 


(Continued) 
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= SULLINS 2mm Connectors (cont) 


2mm Cable-to- 
Board Receptacle 


molex 


Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig.| cuits A B Part No. il 10 100 Part No. UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA File No: LR19980 Mates With: Milli-Grid 2.00mm Headers 
36 34.00 36.00 | S6012-18-ND 5.54 4.60 2.93 | NPPN182GHNP-RC Electrical: * Voltage: 125VDC » Current: 1.0A » Contact Resistance: 30mQ maximum Dielectric 
44 42.00 44.00 | $6012-22-ND 6.79 5.63 3.59 | NPPN222GHNP-RC Withstanding Voltage: 500VAC «Insulation Resistance: 5000MOQ minimum Physical: * Housing: 
1 56 54.00 56.00 | $6012-28-ND 848 7.03 4.49 | NPPN282GHNP-RC High Thermoplastic, UL 94V-0 »* Contact: Copper Alloy » Plating Contact Area: (15y") Gold 
60 58.00 60.00 $6012-30-ND 908 7.53 481 NPPN302GHNP-RC Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Cable: 1.00mm Flat Cable, 7 Strands, 28 AWG 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, with Locating Peg 
18 16.00 18.00 | S2206-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GFNP No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
12| 56 | 54.00 | 56.00 | $2206-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GFNP Pos. A B Part No. 1 10 25 | Part No. 
80 78.00 80.00 | S2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GFNP a a Dual ue IDT a Foaanon _ Locking Ramp aS -A06 
Dual Row R tacles (Top Entry Low Profile), SMT, with Locating P : : -ND® ; : : ‘ 
Se ee rere nie ET HG Conbllant on ee 12 18.65 10.00 | WM14212-NDe 290 232 194 | 87568-1263 
0 8.00 70.00 | $6013-05-ND 228 1.89 1.24 NPPNOS2GENP-RC 14 20.65 12.00 WM14214-ND® 3.34 2.68 2.23 | 87568-1463 
12 140.00 42.00 | $6013-06-ND 256 212 136 | NPPNO62GFNP-RC 16 22.65 14.00 WM14216-ND® 3.58 2.87 2.39 | 87568-1663 
14 42.00 4400 | $6013-07-ND 294 244 156 | NPPNO72GFNP-RC 20 26.65 18.00 WM14220-ND® 3.73 2.99 2.49 | 87568-2063 
7 . i e 22 28.65 20.00 WM14222-ND 4.10 3.29 2.74 | 87568-2263 
16 | 14.00 | 16.00 | S6013-08-ND 2.99 2.48 1.58 | NPPNO82GFNP-RC 
24 30.65 22.00 WM14224-ND® 4.47 3.58 2.99 | 87568-2463 
18 16.00 | 18.00 | S6013-09-ND 3.06 2.54 1.62_| NPPNO92GFNP-RC 
26 32.65 24.00 WM14226-ND® 4.56 3.65 3.04 | 87568-2663 
20 | 18.00 | 20.00 | S6013-10-ND 3.19 2.64 1.69 | NPPN102GFNP-RC 
24 22.00 24.00 30 36.65 28.00 WM14230-ND® 4.81 3.85 3.21 87568-3063 
5 i $6013-12-ND 3.82 3.17 2.02 | NPPN122GFNP-RC 
12 30 28.00 30.00 | S6013-1 34 40.65 32.00 WM14234-ND 5.07 4.06 3.39 | 87568-3463 
F K -15-ND 4.78 3.96 2.53 | NPPN152GFNP-RC 
36 34.00 36.00 | $6013-18-ND 40 46.65 38.00 WM14240-ND® 5.52 4.42 3.68 | 87568-4063 
A -18- 5.54 4.60 2.93 | NPPN182GFNP-RC 
44 50.65 42.00 WM14244-ND® 5.74 4.60 3.83 | 87568-4463 
44 | 42.00 | 44.00 | $6013-22-ND 6.80 5.64 3.60_| NPPN222GFNP-RC 
50 56.65 48.00 WM14250-ND® 6.34 5.08 4.23 | 87568-5063 
56 | 54.00 | 56.00 | S6013-28-ND 8.48 7.03 4.49 | NPPN282GFNP-RC Dual Row, IDT with Single Locking Ri RoHS Compliant 
60 | 58.00 | 60.00 | $6013-30-ND 9.09 7.54 4.81 | NPPN302GFNP-RC eer crows eM banca Amat oe 
10 16.65 8.00 WM14310-ND 2.61 2.09 1.75 | 87568-1073 
70 | 68.00 | 70.00 | $6013-35-ND 10.83 8.97 5.73 | NPPN352GFNP-RC ‘ . 
12 18.65 10.00 WM14312-ND 2.90 2.32 1.94 | 87568-1273 
80 | 78.00 | 80.00 | S6013-40-ND 12.13 10.05 6.42 _| NPPN402GFNP-RC Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, without Locating Peg 14 20.65 12.00 WM14314-ND® 3.34 2.68 2.23 87568-1493 
18 16.00 | 18.00 | S2207-09-ND 256 2.412 1.36 | PPPNO92GFNS 16 22.65 14.00 WM14316-ND@ 3.58 287 2.39 | 87568-1693 
30 | 28.00 | 30.00 | $2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GFNS 20 26.65 18.00 WM14320-ND@ 3.73 299 2.49 | 87568-2093 
12| 44 | 42.00 | 44.00 | $2207-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GFNS 22 28.65 20.00 WM14322-ND@ 410 329 274 | 87568-2293 
56 | 54.00 | 56.00 | $2207-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GFNS 24 30.65 22.00 WM14324-ND@ 4.47 3.58 2.99 _| 87568-2493 
60 | 58.00 | 60.00 | S2207-30-ND 7.63 6.33 _4.04_| PPPN302GFNS 26 32.65 24.00 WM14326-ND® 456 3.65 3.04 | 87568-2693 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, without Locating Peg 30 36.65 28.00 WM14330-ND® 4.81 3.85 3.21 87568-3093 
RoHS Compliant 34 40.65 32.00 | WM14334-ND 5.07 4.06 3.39 | 87568-3493 
8 6.00 8.00 $6014-04-ND 1.81 151 "96 | NPPNO42GFNS-RC 40 46.65 38.00 WM14340-ND® 5.52 4.42 3.68 | 87568-4093 
10 | 800 | 10.00 | $6014-05-ND 228 1.89 1.21 | NPPNOS2GFNS-RC a 206s jeu pi beensthg av 20 as pears 
12 10.00 | 12.00 | S6014-06-ND 2.56 2.12 1.36 | NPPNO62GFNS-RC : : z : : : : 
14 | 12.00 | 14.00 | $6014-07-ND 2.94 2.44 1.56 | NPPNO72GFNS-RC @ RoHS Compliant 
16 | 14.00 | 16.00 | S6014-08-ND 2.99 2.48 1.58 | NPPNO82GFNS-RC 
18 16.00 | 18.00 | S6014-09-ND 3.06 2.54 1.62 | NPPNO92GFNS-RC 
20 | 18.00 | 20.00 | $6014-10-ND 3.19 2.64 1.69 | NPPN102GFNS-RC 
12| 24 | 22.00 | 24.00 | S6014-12-ND 3.82 3.17 2.02 | NPPN122GFNS-RC 1 mm Rou nd Con du ctor 
30 | 28.00 | 30.00 | S6014-15-ND 4.78 3.96 2.53 | NPPN152GFNS-RC 
36_| 34.00 | 36.00 | S6014-18-ND 5.54 460 2.93 | NPPN182GFNS-RC Flat Cable 
44 | 42.00 | 44.00 | S6014-22-ND 6.80 5.64 3.60 | NPPN222GFNS-RC 
56 54.00 56.00 | S6014-28-ND 8.48 7.03 4.49 | NPPN282GFNS-RC UL File No: £61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 Electrical: 
60 58.00 60.00 | $6014-30-ND 9.09 7.54 4.81 NPPN302GFNS-RC © Voltage: 150V Physical: * Flammability: VW-1 * Operating Temperature: -20°C 
70 68.00 70.00 | $6014-35-ND 10.83 8.97 5.73 | NPPN352GFNS-RC ~ 105°C * Insulation: Gray PVC * Edge Mark: Black, 28AWG Stranded, Tinned 
80 | 78.00 | 80.00 | S6014-40-ND 12.13 10.05 6.42 _| NPPN402GFNS-RC —_ 
Dual Row Receptacles, Right Angle j ; ; am (NOTE: "X" in Part No. Represents No. of Feet) 
22 | 20.00 | 22.50 | $2204-11-ND 1.79 1.48 95 | PPPN112FUFN Cir- ) Dimensions-mm | Digi-Key Price Per Feet 
26 | 24.00 | 26.50 | $2204-13-ND 210 1.74 1.11 | PPPN132FJFN futts aa os Pann a Ae a 7 5 ae Pa 
1a; 3 | Shee | Sree eeweaing Bee) ones Par | (ODEN ASETEN 20 | 20.00 19.00 | WM12-x-ND 772 1452 81.77 54.46 «124.65 
38 36.00 38.50 | $2204-19-ND 284 235 1.50 | PPPN192FJEN 24 24.00 23.00 WM13-X-ND 9.26 17.42 38.11 65.34 141.36 
48 46.00 48.50 | $2204-24-ND 3.57 2.96 1.89 | PPPN242FJFN 40 40.00 39.00 WM14-X-ND 16.97 31.94 69.87 119.78 199.63 
Dual Row Receptcies lait gle — ofS Compan Pe re 
6 4.00 6.50 | S5753-03-ND 1.32. 1410 .70 | PPPNO32FJFN-RC : : : : : : : 
8 6.00 8.50 | S5753-04-ND 1.68 1.40  .89 | PPPNO42FJFN-RC 
10 8.00 10.50 | $5753-05-ND 2.01 1.67 1.07 | PPPNO52FJFN-RC 
12 10.00 | 12.50 | S5753-06-ND 2.41 2.00 1.28 | PPPNO62FJFN-RC — . 
14_|_ 12.00 | 14.50 | $5753-07-ND 222 1.85 1.18 | PPPNO72FJFN-RC  , 7 AMP 2mm Ribbon 
16 | 14.00 | 16.50 | S5753-08-ND 2.92 242 1.55 | PPPNO82FJFN-RC Tyco Electronics 
18 | 16.00 | 18.50 | $5753-09-ND 2.88 2.39 1.53 | PPPNO92FJFN-RC Connectors 
20 | 18.00 | 20.50 | $5753-10-ND 3.34 2.77 1.77. | PPPN102FJFN-RC Authorized Distributer 
22 | 20.00 | 22.50 | S5753-11-ND 3.67 3.04 1.94 | PPPN112FJFN-RC 
24 | 22.00 | 24.50_| $5753-12-ND 3.43 2.85 1.82 _| PPPN122FJFN-RC The new 2.0 (.079) AMP-LATCH® receptacle connector family features contacts : 
26) 24.00 | 26.50 [eames eNe ey oa eee ee on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating grid for 1.0 (.039) pitch ribbon. These | Polarized 
13 30 28.00 Ba Seer ae ae Bad id a receptacles feature insulation displacement contacts (IDC) with a top/bottom single " 
F r 53-15-ND 4.59 3.80 2.43 | PPPN152FJFN-RC b paca ; ee 
32 30.00 32.50 | $5753-16-ND 498 413 264 | PPPN162FJFN-RC eam contact orientation. Contacts are beryllium copper, duplex plated 30y” gold in 
34 32.00 34.50 | $5753-17-ND 5.29 4.38 2.80 | PPPN172FJFN-RC the mating area and 100u” minimum tin-lead on termination end all over 50” nickel 
36 34.00 36.50 | $5753-18-ND 5.60 4.64. 2.96 | PPPN182FJFN-RC underplating. Contact mating area is 1.54 (.061) from the face of the housing and 
38 36.00 | 38.50 | S5753-19-ND 5.92 4.91 3.13 | PPPN192FJFN-RC they accept 0.50mm (.0197) round or square posts. 
40 | 38.00 | 40.50 | $5753-20-ND 6.22 5.16 3.29 | PPPN202FJFN-RC - ; ‘acid ‘ich ri 
42 | 4000 | 4250 | S57sa21ND 6 54 5.42 3.48 | PrPNAI2FUENAC | IP Pipe nertum copper canals, duplex oled gut-ernckel + UL S40 raed = 
46 44.00 46. aaa ; ; ; = thermoplastic components NAMM 
dl 50 | $5753-23-ND 716 5.94 3.79 | PPPN232FJFN-RC ea 
48 46.00 48.50 | S5753-24-ND 747 619 3.95 | PPPN242FJFN-RC Performance Data: » Durability: 150 cycles * Termination Resistance: 25mQ 
50 48.00 50.50 | S5753-25-ND 8.56 7.10 4.53 | PPPN252FJFN-RC maximum Mating Force: 1.67N maximum » Unmating Force: 0.14N minimum 
60 | 58.00 | 60.50 | S5753-30-ND 8.40 6.96 4.44 | PPPN302FJFN-RC * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
Quad Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
24 | 10.00 ] 12.00 | $5804-06-ND 8.14 7.06 5.97 | PRPNO64RCCN-RC No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each AMP 
40 | 18.00 | 20.00 | $5804-10-ND 9.26 8.03 6.80 | PRPN104RCCN-RC Positions Part No. 2 Part No. 
48 22.00 24.00 | $5804-12-ND 9.82 8.52 7.21 | PRPN124RCCN-RC Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
44| 60 | 28.00 | 30.00 | $5804-15-ND 10.66 9.24 7.82 | PRPN154RCCN-RC 26 31.17 26.42 ASA26K-ND 5.17 3.24 [| 111626-6 
72 34.00 36.00 | S5804-18-ND 11.50. 9.97 8.44 PRPN184RCCN-RC Receptacle — Feed Thru Cover Polarized — RoHS Compliant 
84 | 40.00 | 42.00 | S5804-21-ND 12.34 10.70 9.05 | PRPN214RCCN-RC 10 15.16 10.41 AKATOL-ND 3.27 2.05 | 1-111623-8 
96 | 46.00 | 48.00 | S5804-24-ND 13.18 11.43 9.67 | PRPN244RCCN-RC 14 19.18 14.40 AKA14L-ND 3.38 212 | 1-111623-9 
120 | 58.00 | 60.00 | $5804-30-ND 14.46 12.54 10.61 | PRPN304RCCN-RC 16 21.18 16.41 AKA16L-ND 3.94 247 | 2-111623-0 
Quad Row Receptacles, Straight 20 25.17 20.40 AKA20L-ND 3.52 2.21 2-111623-1 
48 | 22.00 | 24.40 | $2402-12-ND 5.46 4.53 2.89 | PPRN124EFCN 24 29.18 24.41 AKAZ4L-ND 6.04 3.79 | 2-111623-7 
60 | 28.00 | 30.40 | S2402-15-ND 6.83 5.66 3.61 | PPRN154EFCN 26 31.17 26.42 AKA26L-ND 4.10 257 | 2-111623-2 
15| 72 | 34.00 | 36.40 | $2402-18-ND 8.19 6.79 4.33 | PPRN184EFCN 30 35.18 30.40 AKASOL-ND 4.16 261 | 2-111623-3 
84 | 40.00 | 42.40 | S2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 | PPRN214EFCN 40 45.19 40.14 AKA4OL-ND 5.12 3.21 2-111623-4 
96 | 46.00 | 48.40 | S2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 | PPRN244EFCN “ bp nag ee ae aa Saloon 
Da To = Guad Row Receptac les s Straight a Rolls Compliant 064EFCN-RO Receptacle - Feed Thru Cover Non-Polarized = RoHS Compliant 
40 | 18.00 | 20.40 | $6015-10-ND 8.76 7.26 4.64 | PPRN104EFCN-RC s aie aa He ND ae a eee 
48 | 22.00 | 24.40 | S6015-12-ND 10.93 9.06 5.78 | PPRN124EFCN-RC ‘ : i : : : yi 
60 28.00 3040 | S601 14 19.18 14.40 ASA14L-ND 3.81 2.39 1-111626-8 
i i 5-15-ND 13.42 11412 7.10 | PPRN154EFCN-RC 
15| 72 | 34.00 | 36.40 | $6015-18-ND 14.79 12.26 7.82 _| PPRN184EFCN-RC 16 21.18 — Esselte) eur eno. || oe ul lGeseo 
a4 40.00 42.40 | S601 : : - 20 25.17 20.40 ASA20L-ND 3.52 2.21 1-111626-9 
; : SEN 15.o7 12:74 8.13 || PPRN214EFCN-RC 24 29.18 24.41 ASAZ4L-ND 4.61 2.89 | 2-111626-6 
96 | 46.00 | 48.40 | S6015-24-ND 14.80 12.27 7.83 | PPRN244EFCN-RC 26 31417 26.42 ASA26L-ND 617 387 | 2-111626-7 
120 | 58.00 | 60.40 | $6015-30-ND 17.50_14.50__9.25 | PPRNSO4EFCN-RC 34 30:17 34.42 ASA34L-ND 4.99 313 | 2-1711626-0 
Shunts, Open Top — RoHS Compliant 40 45.19 40.41 ASA4OL-ND 5.12 3.21 2-111626-1 
16 2 Tin $3405-ND = ig .22 | STNO2SYBN-RC 44 49.17 44.40 ASA44L-ND 5.12 3.21 2-111626-2 
2 Gold $3404-ND — 27 .22 | SPNO2SYBN-RC 50 55.17 50.39 ASASOL-ND 5.43 3.41 2-111626-3 
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2mm x 2mm Pin Strip Headers 


Vertical 


‘AL. DigiReel” 


Surface Mount 


Right Angle 


Features: * Industry standard compatible * High temperature dielectric *1IR, vapor and wave solder compatible 
* Straight Solder Tail * Maximizes use of PC board space «Mates with boardmount and wiremount products «End 
stackable feature * Side stackable feature Physical Specifications: * Contact Plating: * Wiping area: 30” Gold * Solder 
Tails: 200” Tin Lead (ROHS Compliant: 300)” Matte Tin) * Underplate: 100” Nickel * Contact Material: Copper Alloy 
Insulator Material: High Temperature Thermoplastic (PCT or LCP) * Flammability: UL 94V-0 Electrical Specifications: 
Current Rating: 1.5A * Insulation Resistance: >1 x 109 @ 250VDC * Withstanding Voltage: SOOVDC @ Sea level 


2mm x 2mm 
Boardmount Sockets 


Vertical 


Right Angle 


Features: * High temperature dielectric * Reflow solder compatible * Industry standard compatible * Minimizes PC board 
stacking heights * End stackable feature » Side stackable feature 

Physical Specifications: * Insulator Material: Glass Filled Polyester (PCT) 
© Contact Material: Beryllium copper or Copper alloy »* Contact Plating: * Wiping area: 30y” gold ¢ Solder Tails: 200,” 
Tin/Lead (ROHS Compliant: 300" Matte Tin) * Underplate: 50 ~ 150” Nickel overall Electrical Specifications: 


* Marking: Orientation delta and 3M Logo 


Current Rating: 1A Insulation Resistance: 1 x 109MO @ 250VDC * Withstanding Voltage: SOOVDC @ Sea level 
Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C hort ne Blatkey 1 Enoalearh 500 Al 
= ae 7 Vertical (Natural) 
noe A ali ME C ee 4 pilceleach can oe 8 310 (8.0) = 301008-ND 1.89 144 1.31 | 150208-6002-1B 
: aa : 10 389 (10.0) - 3M1010-ND 198 151 1.36 | 150210-6002-TB 
Vertical (Natural) 20 .782 (20.0) - 3M1020-ND 233 177 1.61 | 150220-6002-TB 
8 .295 (7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1108-ND 1.06 81 73 | 151208-8422-TB 94 940 (24.0 —_ 3M1024-ND 2.48 1.89 1.71 | 150224-6002-TB 
10 .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1110-ND 1.73 1.32 1.19 | 151210-8422-TB 30 1.176 (30.0) = 3M1030-ND 2.68 9.04 4.85 | 150230-6002-TB 
12 | .453 (11.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1112-ND 1.29 98 .89 | 151212-8422-TB 40 1.570 (40.0) = 3IM1040-ND 3.04 2.31 2.09 | 150240-6002-1B 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1120-ND 1.73 1.32 1.19 | 151220-8422-TB 44 1.727 (44.0) = 3M1044-ND 3.18 942 219 | 150244-6002-TB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1124-ND 1.98 1.51 1.36 | 151224-8422-TB 50 1.964 (50.0) = 3M1050-ND. 3.39 958 2.34 | 150250-6002-TB 
40 | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | 178 (3.0) | 3M1140-ND 270 2.06 1.86 | 151240-8422-TB Vertical (Black) — RoHS Compliant 
44 | 1.714 (43.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1144-ND 291 2.22 2.01 | 151244-8422-TB 7 156 (4.0) = 35301-ND 754 1.17106 | 150204-6002-RB 
50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1150-ND 3.20 2.44 = 2.21 | 151250-8422-TB 6 231 (6.0) = 3M5303-ND 1.64 1.25 1.13 | 150206-6001-RB 
60 | 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1160-ND 3.70 2.82 2.55 | 151260-8422-TB 6 231 (6.0) = 3M5304-ND 1.62 1.24 112 | 150206-6002-RB 
Vertical (Black) — RoHS Compliant 8 310 (8.0) - 3M1308-ND 164 1.25 1.13 | 150208-6002-RB 
8 | .295(7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1408-ND 92.70 63 | 151208-8422-RB 10 389 (10.0) - 3M1310-ND 1.71 1.30 4.18 | 150210-6002-RB 
8 | .295 (7.5) | .152 (3.86) | .059 (1.5) | 3M5353-ND 1.66 1.27 1.15 | 151208-8421-RB 12 AGT (12.0) = 3M1312-ND 1771.35 1.22 | 150212-6002-RB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1410-ND 1.00 76  .69 | 151210-8422-RB 14 546 (14.0) - 3M5308-ND 183 140 1.26 | 150214-6002-RB 
10 | .374 (9.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5356-ND 1.00 76 .69 | 151210-8322-RB 16 625 (16.0) - 3M5311-ND 187 143 1.29 | 150216-6002-RB 
12_| 453 (11.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1412-ND 110 84 —_.76 | 151212-8422-RB 18 704 (18.0) = 3M5312-ND 193 147 1.33 | 150218-6002-RB 
14 | 531 (13.5) | 152 (3.86) | 178 (3.0) | 3M5358-ND T2192 ~——«83 | 151214-8422-RB 20 .782 (20.0) _ 3M1320-ND 2.02 154 1.39 | 150220-6002-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5362-ND 1.33 1.02 92 | 151216-8422-RB 24 “940 (24.0) = 3M1324-ND 214 163 1.48 | 150224-6002-RB 
20 | 768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1420-ND 1.48 1413 1.02 | 151220-8422-RB 26 | 1.019 (26.0) - 3M5321-ND 218 1.66 1.51 | 150226-6002-RB 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) | .059 (1.5) | 3M5365-ND 2.27 1.73 1.56 | 151220-8321-RB 28 | 1.097 (28.0) — 3M5322-ND 218 1.66 1.51 | 150228-6002-RB 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5366-ND 1.48 113 1.02 | 151220-8322-RB 30 | 1.176 (30.0) — 3M1330-ND 231 1.76 1.59 | 150230-6002-RB 
24 | 925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1424-ND 171130 1.18 | 151224-8422-RB 32__| 1.255 (32.0) = 3M5325-ND 2.37 1.81 1.64 | 150232-6002-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5370-ND 1.79 136 1.23 | 151226-8322-RB 34 | 1.334 (34.0) = 3M5328-ND 243° 1.85 1.68 | 150234-6002-RB 
30 | 1.162 (29.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1430-ND 1.96 1.49 1.35 | 151230-8422-RB 40 1.570 (40.0) = 3M1340-ND 260 1.98 1.79 | 150240-6002-RB 
40 | 1.556 (39.5 | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1440-ND 233 1.77 1.61 | 151240-8422-RB 44 | 1.727 (44.0) = 3M1344-ND 275 2.09 1.89 | 150244-6002-RB 
40_ | 1.556 (39.5) | 130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5373-ND 2.33 1.77 1.61 | 151240-8322-RB 50 | 1.964 (50.0) = 3M1350-ND 2.93 2.23 2.02 | 150250-6002-RB 
44 | 1.714 (43.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1444-ND 252 1.92 1.74 | 151244-8422-RB 60 2.357 (60.0) = 3M1360-ND 3.24 _2.47 _2.24 | 150260-6002-RB 
44 | 1.714 (43.5) | 130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5375-ND 252 1.92 1.74 | 151244-8322-RB Right Angle (Black) — RoHS Compliant 
50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1450-ND 277 241 1.91 | 151250-8422-RB 16 625 (16.0) -015 (0.38) | 3M5310-ND 5.08 3.86 3.49 | 150216-5002-RB 
50 | 1.950 (49.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5377-ND 277 2.41 1.91 | 151250-8322-RB 24 940 (24.0) | .015 (0.38) | 3M5317-ND 5.74 4.37 3.95 | 150224-5002-RB 
60_| 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5381-ND 3.20. 2.44 2.21 | 151260-8422-RB 26 | 1.019(26.0) | .015 (0.38) | 3M5320-ND 5.53 4.21 3.81 | 150226-5002-RB 
Right Angle (Natural) 34 | 1.334 (34.0) | .015 (0.38) | 3M5327-ND 5.76 4.38 3.97 | 150234-5002-RB 
8 | .295 (7.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1208-ND 69 53. 48 | 151208-7422-TB 36_| 1.412 (86.0) | 015 (0.38) [RGMSS252NB} $93 __4.51 _4.08 | 150236-5002-RB 
to | 374(95) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1210-ND 77 59153. | 151210-7422-TB 40 | 1570(40.0) | .015 (0.38) | 3M5332-ND 612 465 4.21 | 150240-5002-RB 
42 | .453 (11.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1212-ND ‘95 «465 ~~ 59. | 151212-7422-TB 44 | 1.727 (44.0) | .015 (0.38) | 3M5334-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5002-RB 
20 | -768 (195) | 152 (3.86) | 118(3.0) | 3M1220-ND 416 89 81 | 151220-7429-TB 44 | 1.727 (44.0) | .028 (0.71) | 3M5337-ND 6.22 473 4.28 | 150244-5202-RB 
: , i : : et 50 | 1.964(50.0) | .015(0.38) | 3M5341-ND 649 4.93 4.47 | 150250-5002-RB 
24 | 925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1224-ND 1.33 1.02 __.92 | 151224-7422-TB 2y..|| staenenn tsa tiany |MaMesaninl Bag es. 8ay, eps sbo/AR 
30 | 1.162 (29.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1230-ND 154 147 1.06 | 151230-7422-TB 964 (60.0) | .053 (1.35) a : : : steee 
50 | 1.950 (49.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1250-ND 241 184 1.66 | 151250-7422-TB a eae eu EAE SMA ND aa a8 re 130250, Se02=RB 
8 79 Right Angle (Black) — RoHS Compliant Right Angle, with Board Locator Post (Black) — RoHS Compliant 
295 (7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1508-ND 64 .49~—«45 | 151208-7422-RB 7 ass 
to | 374005) | 42 ‘ cee. 20 782 (20.0) | .015(0.38) | 3M5314-ND 530 4.03 3.65 | 150220-5022-RB 
374 (9.5) | -152 (3.86) | .118 (3.0) | SMI510-ND TT SA AQ’) 151210-7402-RB 24 | ‘940 (24.0) | .015(0.38) | 3M5318-ND 574 437 3.95 | 150224-5022-RB 
10 | .374 (9.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5355-ND 1.00 76 69 | 151210-7322-RB s ire 
ja? | aac 44 | 1.727 (44.0) | .015 (0.38) | 3M5335-ND 6.22 473 4.28 | 150244-5022-RB 
453 (11.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1512-ND 79 61 55 | 151212-7422-RB 44 | 1727 (440) | (053135) | 3M5336-ND 622 473 4.98 | 150244-5122-RB 
12_| 453 (11.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5357-ND 81 62.56 | 151212-7322-RB 44 | 1727 (440) | 028 (071) | 3M5338-ND 622 473 4:98 | 150244-5099-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) | 178 (3.0) | 3M5361-ND 87 «67 ~—~«61 | 151216-7422-RB 50] 1.964 (50.0) | 015 (0.38) | 3M5342-ND 6494.93 4.47 1 150250-5000-RB 
18 | .689 (17.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5363-ND 1.04 79.72 | 151218-7322-RB 50 | 1.964(50.0) | .053(1.35) | 3M5344-ND 6.49 4.93 4.47 | 150250-5122-RB 
20 | 768 (19.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1520-ND 112 86 ~—.78 | 151220-7422-RB 50 | 1.964 (50.0) | .028 (0.71) | 3M5346-ND 636 484 438 | 150250-5222-RB 
24 | 925 (23.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1524-ND 1.44 110 99 | 151224-7422-RB Gullah | Maint (Black) < ROMS Conipliant 
26 | 1.005 (25.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5369-ND 1.56 1.19 1.08 | 151226-7422-RB urface Mount (Black) — Ro ompian 
q 0.156 (4.0) = 3M5300-ND 7.08 83.75 | 150204-2000-RB 
30 | 1.162 (29.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1530-ND 1.33 1.02 92 | 151230-7422-RB 6 0.231 (6.0) =. 3M5302CT-NOt 114 87 | 150206-2000-RB-wB 
32. | 1.240 (31.5) | .130 (3.0) | .118 (3.0) | 3M5371-ND 1.52 116 1.05 | 151232-7322-RB 6 0.231 (6.0 _ 3MS302TR-NDO "709.28/800 450206-2000-RB-WB 
36 | 1.398 (35.5) | .130 (3.0) | .118 (3.0) | 3M5372-ND 1.64 1.25 1.13 | 151236-7322-RB 8 0.310 (8.0) = 3M5305-ND 435 1.03 93. | 180208-2000-RB 
40. | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1540-ND 2.08 1.58 1.43 | 151240-7422-RB 10 rea _ 3M5306CT-NDt 435 103 — | 150210-2000-RB-WB 
44 | 1.714 (43.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1544-ND 1.89 144 1.31 | 151244-7422-RB 101 -0:389 (70.0) — 3M5306TR-NDO FEDAGE50 +50210-2000-RE-WB 
441.714 (43.5) | 152 (3.86) | .059 (1.5) | 3M5374-ND 270 2.06 1.86 | 151244-7421-RB 20 | 0.782 (20.0) =e 3M5313-ND 200 152 1.38 | 150220-2000-RB 
50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1550-ND 2.08 1.58 1.43 | 151250-7422-RB 24 aoa =. 3M5315CT-NDt 477 135 — | 150224-2000-RB-WD 
60_| 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M2360-ND 2.37 1.81 1.64 | 151260-7422-RB 24 | 0.940 (24.0) ae 3M5315TR-NDO 1133.99/650 450224-2000-RB-WD 
Surface Mount (Black) — RoHS Compliant 34 | _ 1.334 (34.0) - 3M5326-ND 287 2.19 1.98 | 150234-2000-RB 
4 | .139(3.5) | .130 (3.0) = 3M5350-ND 67 51.46 | 151204-2320-RB 40 | 1.570 (40.0) = 3M5330-ND 277 241 1.91 | 150240-2000-RB 
8 | .295 (7.5) | .130 (3.0) = 3M5351CT-NDt 1.93. 147 = —| 151208-2320-RB-WB 50 | 1.964 (50.0) = 3M5339-ND 3.58 2.72 2.46 | 150250-2000-RB 
8 | .295 (7.5) | .152 (3.86) == 3M5352CT-NDt 2.04 1.55 — | 151208-2420-RB-WB Surface Mount, with Board Locator Post (Black) — RoHS Compliant 
8 | .295(7.5) | 152 (3.86); — 3M5352TR-NDO 997.43/750 151208-2420-RB-WB 12] 0467 (12.0) aa 3M5307-ND 783. 140 1.26 | 150212-2020-RB 
10 | .374(9.5) | .152(3.86)|  — 3M5354CT-NOT 242 1.62 _ —| 151210-2420-RB-WB 16 | 0.625 (16.0) - 3M5309CT-NDt 139 106  — | 150216-2020-RB-WB 
10 | 37495) |.152(386);  — 3M5354TR-NDO 693.55/500 151210-2420-RB-WB 16 | 0.625 (16.0) = 3M5309TR-NDO 00.80/70 150216-2020-RB-WB 
16 | .611 (15.5) | .130 (3.0) - 3M5359-ND 1.33 1.02 92 | 151216-2320-RB 24 | 0.940 (24.0) - 3M5316CT-NDt 1.77 135  — | 150224-2020-RB-WD 
16 | 611 (15.5) | .152(3.86))  — 3M5360-ND 1.33 1.02 92 | 151216-2420-RB 24 | 0.940 (24.0) - 3M5316TR-NDO 4221.22/700 150224-2020-RB-WD 
16 | 611 (15.5) | .152(3.86))  — 3M5360CT-NDT 2.23 1.70 —| 151216-2420-RB-WC 26 | 1.019 (26.0) = 3M5319CT-NDt 179 1.36  — | 150226-2020-RB-WD 
16 | .611 (15.5) | .152 (3.86) = 3M5360TR-NDO 729.30/500 151216-2420-RB-WC 26 1.019 (26.0) — 3M5319TR-NDO 1152.58/650 150226-2020-RB-WD 
20 | 768 (19.5) | 152 (3.86); — 3M5364-ND 1.48 1.43 1.02 | 151220-2420-RB 30 | 1.176 (30.0) - 3M5323-ND 241 1.84 1.66 | 150230-2020-RB 
22 | 847 (21.5) | 152 (3.86);  — 3M5367-ND 1.37 1.05 95 | 151222-2420-RB 32 | 1.255 (32.0) - 3M5324-ND 258 1.96 1.78 | 150232-2020-RB 
26 | 1.005 (25.5) | 152 (3.86) |  — 3M5368CT-NDt 2.43 1.85  — | 151226-2420-RB-WD 40__|_ 1.570 (40.0) = 3M5331-ND 291 2.22 2.01 | 150240-2020-RB 
26 | 1.005 (25.5) | 152 (3.86) |  — 3M5368TR-NDO 396.83/250 151226-2420-RB-WD 44 | 1.727 (44.0) = 3M5333-ND 3.08 2.34 2.12 | 150244-2020-RB 
50 | 1.95 (49.5) | 152 (3.86) | = — 3M5376CT-NOt 3.45 2.63 — | 151250-2420-RB-WF 50 | 1.964 (50.0) = 3M5340-ND 3.58 272 2.46 | 150250-2020-RB 
50 | 1.95 (49.5) | 152 (3.86); — 3M5376TR-NDO 17129.70/500 751250-2420-RB-WF 50 | 1.964 (50.0) - 3M5340CT-NDt 3.06 233  — | 150250-2020-RB-WF 
60 | 2.344 (59.5) | .130 (3.0) - 3M5378-ND 3.20 2.44 2.21 | 151260-2320-RB 50 | 1.964 (50.0) _ 3M5340TR-NDO 1561.56/650 150250-2020-RB-WF 
60_| 2.344 (59.5) | 152 (3.86) | — 3M5379-ND 3.20 2.44 2.21 | 151260-2420-RB 60__| 2.357 (60.0) = 3M5348-ND 4.20 3.20 2.89 | 150260-2020-RB 
+ Cut Tape Tape and Reel t Cut Tape % Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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3M 2mm Surface Mount Digi@Reel° 


Thru-Board Sockets 


Features: * Reflow solder compatible * End stackable feature Physical Specifications: 
¢ Insulator material: Glass filled PCT * Flammability: UL94V-0 * Color: Black * Contact 
material: Copper Alloy * Underplating: 50 ~ 150y” Nickel * Wiping area: 30” gold 
¢ Solder Tails: 300” Matte Tin Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp 
Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | 3M 
Pos. | Inch (mm) Part No. 1 100 500 | Qty. Pricing | Part No. 
4 | 0.156 (3.96) | 3M5410-NDO 1.33 1.02 92 | — — | 153204-2000-RB 
4 | 0.156 (3.96) | 3M5635CT-ND 112 86 — | 800 892.32 | 153204-2000-RB-WA 
6 | 0.231 (5.87) | 3M5411CT-ND 1.16 89 — | 800 915.20 | 153206-2000-RB-WA 
14 | 0.546 (13.87) | 3M5414CT-ND 1.35 1.03 — | 800 | 1075.36 | 153214-2000-RB-WB 
16 _| 0.625 (15.88) | 3M5416CT-ND 1.56 1.19 — | 800 | 1235.52 | 153216-2000-RB-WB 
24 | 0.940 (23.88) | 3M5420CT-ND 1.77 1.35 — | 800 | 1395.68 | 153224-2000-RB-WD 
26 | 1.019 (25.88) | 3M5422CT-ND 1.93 1.47 — | 800 | 1532.96 | 153226-2000-RB-WD 
46__| 1.806 (45.87) | 3M5430CT-ND 4.04 3.07 - |= — | 153246-2000-RB-WF 
Thru-Board Sockets with Board Locator Post 
8 | 0.310 (7.87) | 3M5412-NDO 1.39 1.06 26] — — | 153208-2020-RB 
10 | 0.389 (9.88) | 3M5413-NDO 1.54 117 1.06 | — — | 153210-2020-RB 
14 | 0.546 (13.87) | 3M5415-NDO 1.77135 «122 | — — | 153214-2020-RB 
16 | 0.625 (15.88) | 3M5417CT-ND 1.35 1.03 — | 800 | 1075.36 | 153216-2020-RB-WB 
20 | 0.782 (19.86) | 3M5418CT-ND 1.66 1.27 — | 800 | 1315.60 | 153220-2020-RB-WC 
22 | 0.861 (21.87) | 3M5419CT-ND 1.66 1.27 — | 800 | 1315.60 | 153222-2020-RB-WD 
24 | 0.940 (23.88) | 3M5421-NDO 2.25 41.71 155 | — — | 153224-2020-RB 
26 | 1.019 (25.88) | 3M5423CT-ND 1.93 1.47 — | 800 | 1532.96 |) 153226-2020-RB-WD 
30 | 1.176 (29.87) | 3M5424-NDO 3.00 2.28 206 | — — | 153230-2020-RB 
36 | 1.412 (35.86) | 3M5426-NDO 3.04 2.31 2.09 | — — _| 153236-2020-RB 
40 | 1.570 (39.88) | 3M5427-NDO 3.33 2538 229 | — — | 153240-2020-RB 
44 | 1.727 (43.87) | 3M5429-NDO 3.60 274 248 | — — | 153244-2020-RB 
50 | 1.964 (49.89) | 3M5431CT-ND 3.45 2.63 — | 700 | 1901.90 | 153250-2020-RB-WF 
56 | 2.200 (55.88) | 3M5432-ND0 462 351 318 | — — | 153256-2020-RB 
60 | 2.357 (59.87) | 3M5433-NDO 491 3.73 338 | — —_| 153260-2020-RB 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © Bulk 


2mm Wiremount Sockets 


2mm Wiremount Socket - 1mm Pitch Cable: Features: « Industry 
standard compatible * Mates with 2.0mm x 2.0mm grid pin strips * Low profile 
+ Preassembled covers * Available with and without strain relief Physical (4 1) ~z 
Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT), Flammability: 
UL94 V-0 *Color: Gray * Contact Material: Copper Alloy »* Contact Plating: Pa 
¢ Underplate and U-slot: 50-150y” Nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wiping area: Gold 
Mil-G-45204, Type Il, Grade C Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp 
* Insulation Resistance: >1x10°0 at 500VDC * Withstanding Voltage: 1000Vrms at 
Sea Level Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 
105°C Rating: UL File No. E68080 

1.0mm Round Conductor Flat Cable - 28AWG Stranded, PVC: Physical Specifications: * Insulation Material: 
Polyvinyl Chloride (PVC) *Color: Gray * Marking: Red Edge »* Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 
Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating -20°C ~ 
105°C * Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 Rating: UL File No. E42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 (optional) 


cA US [Sas | 


0.37 (9.4) 
Height with 
strain relief 


NEW! 2mm Headers 


Physical Specifications: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black 
¢ Underplating: 1.25-2.5m (100”) Nickel * Wiping Area: 0.25ym (10y”) Gold * Solder Tail Area: 1-3m (40-118y”) Matte 
Tin Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp » Withstanding Voltage: 1000VDC Environmental Specifications: 
* Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Processing Temperature: Max. 260°C (Profile per J-STD-020C) 


Dimensions: mm 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
Pos. Inch (mm) Part No. il 100 500 Part No. 
Fig. 1 — Vertical Thru-Hole 
10 0.677 (17.2) 3M6474-ND 171 1.30 1.18 957210-6002-AR 
12 0.756 (19.2) 3M6475-ND 1.75 1.33 1.21 957212-6002-AR 
20 1.07 (27.2) 3M6476-ND 1.98 1.51 1.36 957220-6002-AR 
26 1.31 (33.2) 3M6477-ND 2.35 1.79 1.62 957226-6002-AR 
40 1.86 (47.2) 3M6478-ND 3.60 2.74 2.48 957240-6002-AR 
44 2.02 (51.2) 3M6479-ND 3.95 3.01 2.72 957244-6002-AR 
50 2.25 (57.2) 3M6480-ND 4.49 3.42 3.09 957250-6002-AR 
Fig. 2 — Right Angle Thru-Hole 
10 0.677 (17.2) 3M6481-ND 1.87 1.43 1.29 957210-5002-AR 
12 0.756 (19.2) 3M6482-ND 1.93 1.47 1.33 957212-5002-AR 
20 1.07 (27.2) 3M6483-ND 2.16 1.65 1.49 957220-5002-AR 
26 1.31 (33.2) 3M6484-ND 2.58 1.96 1.78 957226-5002-AR 
40 1.86 (47.2) 3M6485-ND 3.95 3.01 2.72 957240-5002-AR 
44 2.02 (51.2) 3M6486-ND 4.35 3.31 2.99 957244-5002-AR 
50 2.25(57.2) 3M6487-ND 4.93 3.75 3.39 957250-5002-AR 
Fig. 3 — Vertical Surface Mount 
10 0.677 (17.2) 3M6488-ND 2.06 1.57 1.42 957210-2000-AR-TP 
12 0.756 (19.2) 3M6489-ND 2.10 1.60 1.45 957212-2000-AR-TP 
20 1.07 (27.2) 3M6490-ND 2.37 1.81 1.64 957220-2000-AR-TP 
26 1.31 (33.2) 3M6491-ND 2.81 2.14 1.94 957226-2000-AR-TP 
40 1.86 (47.2) 3M6492-ND. 4.31 3.28 2.97 957240-2000-AR-TP 
44 2.02 (51.2) 3M6493-ND 474 3.61 3.27 957244-2000-AR-TP 
50 2.25 (57.2) 3M6494-ND 5.39 4.10 3.71 957250-2000-AR-TP 
2mm Latch / Eject Headers A) (Ses 


Features: * Latch/Eject mechanism maintains a secure connection Roll pins retain latches to body in shipping and high 
vibration environments » Ejector helps make removal of assemblies easy »* Latch design helps resist breakage during 
eject * High temperature insulators suitable for lead free processing and meet JEDEC J-STD-020C 

Specifications: * Insulator Material: Glass filled Polyester (PCT) * Flammability: UL94V-0 » Contact Material: Copper 
Alloy * Underplating: 50” (1.27um) Nickel * Wiping area: 30” (0.76um) Gold » Solder Tails: 200y” (5.0m) Matte Tin 
© Color: Black * Current Rating: 1 Amp * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


Dimensions: Inches (mm) 


No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
IDC Sockets Gold 
0 59 (15.0) MSATOA-ND 2.97 225.94 1001.00 | 152210-0100-GB 
12 67 (17.0) MSA12A-ND 3.02 229.10 1036.75 | 152212-0100-GB 
20 99 (25.1) MSA20A-ND 4.16 316.00 1400.00 | 152220-0100-GB 
26 1.22 (31.0) MSA26A-ND 3.97 301.78 1337.00 | 152226-0100-GB 
40 1.77 (45.0) MSA40A-ND 4.16 316.00 1400.00 | 152240-0100-GB 
44 1.93 (49.0) MSA44A-ND 4.26 323.90 1465.75 | 152244-0100-GB 
50 2.17 (55.0) MSA50A-ND 4.35 330.22 1494.35 | 152250-0100-GB 
10 as) SEAN Bae BODES T1860 | ASDDTO-OI0G-C8 Le Solday 
359 (151 - 45 : i 52210-0103- i ; ini: i 
12 ‘67 (17.0) | MSE12A-ND 3.64 276.50 1251.25 | 152212-0103-GB enten | mene | teen | ee pe Ree 
20 .99 (25.1) MSE20A-ND 3.60 273.34 1211.00 | 152220-0103-GB . . 
26 1.22 (31.0) MSE26A-ND 4.49 341.28 1512.00 | 152226-0103-GB Fig. 1 — Vertical Thru-Hole 
40 1.77 (45.0) MSE40A-ND 4.58 347.60 1540.00 | 122240-0103-GB 10 -83(21.1) | .112 (2.84) | 3M5082-ND 460 3.50 3.17 |155210-6302-RB 
44 1.93 (49.0) MSE44A-ND 4.80 364.98 1651.65 | 152244-0103-GB 10 83 (21.1) | .155 (3.94) | 3M5083-ND 460 3.50 3.17 |155210-6303-RB 
50 2.17 (55.0) MSES50A-ND 4.89 371.30 1680.25 | 152250-0103-GB 12 91 (23.1) | .112 (2.84) | 3M5087-ND 3.87 2.94 2.66 | 155212-6302-RB 
1DC Sockets Gold, with Center Polarizing Bump 12 .91 (23.1) | 155 (3.94) | 3M5088-ND 3.87 2.94 2.66 |155212-6303-RB 
10 59 (15.0) MTA10A-ND 2.97 925.94 1001.00 | 152210-0110-GB 20 1.22 (31.09) | .112 (2.84) | 3M5092-ND 5.32 4.05 3.67 | 155220-6302-RB 
12 67 (17.0) MTA12A-ND 3.02 22910 1015.00 | 152212-0110-GB 20 | 1.22 (31.09) | 155 (3.94) | 3M5093-ND 532 4.05 3.67 |155220-6303-RB 
20 99 (25.1) MTA20A-ND 3.31 251.22 1113.00 | 152220-0110-GB 26 | 1.46 (37.1) | 112 (2.84) | 3M5097-ND 6.28 4.78 4.32 | 155226-6302-RB 
26 1.22 (31.0) MTA26A-ND 3.97 301.78 1337.00 | 152226-0110-GB 26 | 1.46 (37.1) | 155 (3.94) | 3M5098-ND 6.28 4.78 4.32 | 155226-6303-RB 
40 1.77 (45.0) MTA40A-ND 4.08 309.68 1372.00 | 152240-0110-GB 40 | 2.01 (51.4) | .112 (2.84) | 3IM5102-ND 9.65 7.34 6.64 | 155240-6302-RB 
44 7.93 (49.0) MTA44A-ND 4.26 323.90 1435.00 | 152244-0110-GB 40 | 2.01 (51.4) | .155 (3.94) | 3M5103-ND 9.65 7.34 _ 6.64 | 155240-6303-RB 
50 2.17 (55.0) MTASOA-ND 4.35 330.22 1463.00 | 152250-0110-GB 44 | 2.17 (55.09) | .112 (2.84) | 3M5107-ND 1061 8.06 7.30 |155244-6302-RB 
IDC Sockets Gold, with Center Polarizing Bump, with Strain Relief 44 | 2.17 (55.09) | .155 (3.94) | 3M5108-ND 10.61 8.06 7.30 |155244-6303-RB 
10 59 (15.0) MTET0A-ND 3.45 262.28 1162.00 | 152210-0113-GB 50 | 2.41 (61.09) | 112 (2.84) | 3M5112-ND 12.06 9.17 8.30 |155250-6302-RB 
12 67 (17.0) MTE12A-ND 3.64 276.50 1225.00 | 152212-0113-GB 50 _| 2.41 (61.09) | 155 (3.94) | 3M5113-ND 12.06 9.17 _ 8.30 | 155250-6303-RB 
20 99 (25.1) MTE20A-ND 5.10 387.10 1715.00 | 152220-0113-GB Fig. 2 — Right Angle 
i iar tasty WERETGONG ae eae <oebatoet Ihteeaan eine ce 70 | 83 (21.1) | 112 (2.84) | 3MS080-ND 5.05 3.84 3.48 |155210-5302-RB 
44 1°93 (49.0) MTE44A-ND +30 384.98 1617.00 1 159944-0113-C8 10 .83 (21.4) | 155 (3.94) | 3M5081-ND 5.05 3.84 3.48 | 155210-5303-RB 
50 2:17 (55.0) MTE50A-ND 4.89 371.30 1645.00 | 152250-0113-GB 12 .91 (23.1) | 112 (2.84) | 3M5085-ND 414 3.45 2.85 |155212-5302-RB 
Strain Reliefs 12 .91 (23.1) | 155 (3.94) | 3M5086-ND 414 345 2.85 |155212-5303-RB 
10 — MNIMRTOAID 5D 30.50 178.75 | SABA 20 | 4.22 (31.09) | 112 (2.84) | 3M5090-ND 5.87 4.46 4.04 | 155220-5302-RB 
49 -_ MMMR12-ND 33 6320 28600 | 3448-152012 20 ‘| 1.22 (31.09) | 155 (3.94) | 3M5097-ND 587 446 4.04 |155220-5303-RB 
20 = MMMR20-ND 54 4108 18590 | 3448-152220 26 | 1.46 (37.1) | 112 (2.84) | 3M5095-ND 6.93 5.27 4.77 | 155226-5302-RB 
26 = MMMR26-ND 102 7742 350.35 | 3448-15226 26 | 1.46 (37.1) | 155 (3.94) | 3M5096-ND 693 5.27 4.77 |155226-5303-RB 
40 = MMMR40-ND ‘04 7440 30175 | 3448-152040 40 | 2.01 (51.4) | .112 (2.84) } 3IM5100-ND 10.65 8.09 7.33 | 155240-5302-RB 
7a = ‘MMMR44-ND 33 3598 11440 | 3448152044 40 | 2.01 (51.4) | .155 (3.94) | 3M5101-ND 10.65 8.09 __7.33 | 155240-5303-RB 
50 = MMMRS50-ND 1.08 82.16 371.80 | 3448-152250 44 | 2.17 (55.09) | 112 (2.84) | 3M5105-ND 1171 890 8.06 |155244-5302-RB 
Keying plug (Strip of 10) _| MMMRO1-ND 2.08 758.00 715.00 | 3435-152200 44 | 2.17 (55.09) | .155 (3.94) | 3M5106-ND 14.71 890 8.06 |155244-5303-RB 
: Forcast , Geos 50 | 2.41 (61.09) | 112 (2.84) | 3M5110-ND 13.31 10.12 9.16 |155250-5302-RB 
100m reel quantity may contain splices. Splice position will be marked on the reel. 50 2.41 (61.09) | .155 (3.94) | 3M5111-ND 13.31 40.12 9.16 |155250-5303-RB 
No. (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) Fig. 3 — Vertical Surface Mount 
of | Digi-Key Price Per Meters 3M 10 83 (21.1) = 3M5079-ND 597 454 4.11 |155210-2300-RB 
Pos. | Part No. 5 10 25 50 100 | Part No. 12 91 (23.1) — 3M5084-ND 4.91 3.73 3.38 | 155212-2300-RB 
Ribbon Cable Gray (1mm Pitch) 20 | 1.22 (31.09) - 3M5089-ND 691 5.25 4.75 | 155220-2300-RB 
10 7 MCTOL-X-ND 778 14.46 32.25 55.60 88.96 | 3625/10 100M 26 | 1.46 (37.1) = 3M5094-ND 817 6.21 5.62 | 155226-2300-RB 
12 | MC12L-X-ND 9.34 17.35 38.70 66.73 106.76. | 3625/12 100M 40__ | 2.01 (51.1) = 3M5099-ND 12.56 9.55_8.64 | 155240-2300-RB 
44 | MC44L-X-ND 34.25 63.61 141.90 244.66 391.46. | 3625/44 100M 44 2.17 (55.09) = 3M5104-ND 73.81 1050 9.50 |155244-2300-RB 
50_| MCS5OL-X-ND 38.92 72.29 161.25 278.03 444.84 _| 3625/50 100M 50 | 2.41 (61.09) = 3M5109-ND 15.70 11.93 10.80 |155250-2300-RB 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2mm Mini-Clamp Plugs _.xy,, 


3M and Sockets 


Features: * Provides even quality * Reduces maintenance work by providing higher connection reliability * Reduces 
waste » Operation by general tool “pliers” reduces tooling cost * Latch enabled rugged field termination Physical 
Specifications: * Material: Glass reinforced thermoplastic body & lower cover, transparent thermoplastic cover 
¢ Flammability: UL 94V-0 * Underplating: 100)” (2.54m) nickel * Wiping area: 8” (0.2m) minimum gold with lubricant 
Electrical Specifications: * Current Rating: 3A » Voltage Rating: 32V Temperature Rating: -20°C ~ 85°C 


Fig. 1 - Wiremount Plug Fig. 2- Boardmount 


Plug, Single Row 


Fig. 3 - Boardmount 
Plug, Multiple Row 


Fig. 4 - Wiremount Socket 


NEW! CHG Series .100” 
Wiremount Sockets 


Features: * Twin slot IDC provides four points of contact * Exclusive L/H 4-wipe contact * 3435-0 keying plug 
is optional + Accepts discrete wire or notched ribbon cable Single Row Features: « One row, side-to-side 
stackable ¢ Mates to 3M one row pin strip headers Double Row Features: ¢ Military/DIN 41612 compatibility 
* Two row, polarized body » Mates to 3M long latch/eject headers and plugs 
Specifications: Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT) 
Flammability: UL 94V-0 Insulation Color: Gray * Contact Material: Copper Alloy » Plating Wipe Area: 30, 
(0.76um) Gold * Underplating and U-Slot: 100u” (2.54m) Nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 
22-24 AWG: 2A; 26-28 AWG: 1.5A * Insulation Resistance: >1x109Q at 500VDC * Withstanding Voltage: 1000 
VRMS at Sea Level Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 

Dimensions in mm 


¢ Insulation 


Positions 
3 (without latch) 
3 (with latch) 
4 (without latch) 
4 (with latch) 
No. of Wire Ins. | Cover | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Pos. | AWG | Dia.-mm| Color | Part No. 1 25 50 | Part No. No. of | Dim. in mm Digi-Key Price Each 3M 
20~ 22] 1.0~1.2 | Green | 3M5704-ND 2.00 1.87 1.74] 37103-2124-000 FL 500 Fig. |Positions| Dim. A AWG | Part No. 1 2550 | PartNo. 
20~24| 1.0~1.2 | Green |3M9003-ND NEW! = 2.21. «2.06 1.92 ) 37103-A124-00E MB Single Row 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5705-ND 2.00 1.87 1.74) 37103-2165-000 FL 500 7 aaa 26.0e ENGOeaND! 7.06 89-182 CHGHO0z001010-KCP 
20~ 24] 1.2~1.6 | Blue |3M9004-ND NEW! 2.21 2.06 1.92 ) 37103-A165-00E MB 3 a 924 \SMeaeeiNny oo fhar” “aoleue 1oos:o0ioocKee 
20~22 | 1.6~2.0 | Gray | 3M5706-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-2206-000 FL 500 7 536 eae SESE ae dias:.~ 470; @HG-1008-001010-KCP 
3 20~24 | 1.6~2.0 | Gray | 3M9005-ND NEW! 2.21 2.06 1.92 | 37103-A206-00E MB 3 8.26 22 ~24 | 3M9067-ND 214 200 1.86|CHG-1003-001010-KEP 
24 ~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5707-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-3101-000 FL 500 4 10.80 26 ~ 28 | 3M9068-ND 2412 1.98 1.84] CHG-1004-001010-KCP 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M9006-ND NEW! 2.21 2.06 1.92) 37103-B101-00E MB 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow | 3M5708-ND 2.00 1.87 1.74) 37103-3122-000 FL 500 bs 10.80 | 22 ~ 24 |3M2069-ND. 1.91 1.79 1.86) CHG-1004-001010-KEP 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow |3M9007-NO NEW! 2.21 2.06 __1.92 | 37103-B122-00E MB 2 13g4 | oe eo Bee Bae Bee |CHe lose oeioio RED 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5709-ND 2.00 1.87 1.74] 37103-3163-000 FL 500 6 15.88 26 ~ 28 | 3M9072-ND 317 297  275|CHG-1006-001010-KCP 
y 24~26 | 1.2~1.6 | Orange |3M9008-ND NEW! = 2.21_«-2.06_—_ 1.92 | 37103-B163-00E MB 6 15.88 29 ~ 24 | 3M9073-ND 297 278 258|CHG-1006-001010-KEP 
20~ 22] 1.0~1.2 | Green | 3M5710-ND 232 2417 2.01] 37104-2124-000 FL 500 1 7 18.42 26 ~ 28 | 3M9074-ND 3.69 345 3.201 CHG-1007-001010-KCP 
20~24 | 1.0~1.2 | Green |3M9009-ND NEW! 2.63 2.46 2.29) 37104-A124-00E MB 7 18.42 29-24 | 3M9075-ND 369 345  320|CHG-1007-001010-KEP 
20~22| 1.2~1.6 | Blue | 3M5711-ND 232 2417 2.01] 37104-2165-000 FL 500 8 20.96 26 ~28 | 3M9076-ND 423 395  367|CHG-1008-001010-KCP 
20~24| 1.2~1.6 | Blue |3M9010-ND NEW! 2.63 2.46 2.29) 37104-A165-00E MB 8 20.96 2924 | 3M9077-ND 423 395  367|CHG-1008-001010-KEP 
20~22| 1.6~2.0 | Gray | 3M5712-ND 2.32 217 _ 2.01| 37104-2206-000 FL 500 9 2350 | 26~28 | 3M9078-ND 376 351  326|CHG-1009-001010-KCP 
g | 20-24] 16-20] Gray |3MO011-ND NEW! — 2.63 2.46 2.29) 37104-A206-00E MB 9 2350 | 22-24 13M9079-ND 4416 3.89 3.611 CHG-1009-001010-KEP 
24~26| 0.8~1.0 | Red | 3M5713-ND 2.32 247 2.01] 37104-3101-000 FL 500 10 26.04 | 26-28 | 3M9080-ND 353 330  307|CHG-1010-001010-KCP 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M9012-ND NEW! 2.63 2.46 2.29) 37104-B101-00E MB 40 26.04 | 22-24 | 3M9081-ND 389 3.64 3.38| CHG-1010-001010-KEP 
24~26 | 1.0~ 1.2 | Yellow | 3M5714-ND 232 2417 2.01] 37104-3122-000 FL 500 14 36.20 | 26-28 | 3Mg082-ND 403 376 350|CHG-1014-001010-KCP 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow |3M9013-ND NEW! 2.63 2.46 2.29 | 37104-B122-00E MB 14 3620 | 22-24 |3M9083-ND 403 376 350|CHG-1014-001010-KEP 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5715-ND 2.32 2417 2.01] 37104-3163-000 FL 500 Double Row 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange |3M9014-ND NEW! = 2.63 2.46 2.29 | 37104-B163-00E MB - TET EM CS aE? Sap cabo [GHG BODE DUO KEP 
= = — | 3M5700-ND$ 1.49 1.39 1.29 | 37203-62A3-003PL i ~ ef ; : SONG i 
3 BUTT hag aa © 198) 37904 E9RScO0EEL 6 12.19 22 ~ 24 | 3M9084-ND 3.17 2.97 2.75 | CHG-2006-001010-KEP 
2 = = = S/O1 NDF : : 28 | 37203-6283 10 17.27 | 26~28 | 3M9085-ND 3.53 3.30 3.07 | CHG-2010-001010-KCP 
i = _ — | 3M5702-ND¢ 1.69 1.58 1.47 | 37204-62A3-004PL 10 17.27 | 22~24 | 3M9086-ND 3.53 3.30 3.07 | CHG-2010-001010-KEP 
- —_ —__ | 3M5703-ND¢ 1.69 1.58 1.47 | 37204-62B3-004PL 10 17.27 | 26~28 |3M9087-NDA 3.53 3.30 3.07] CHG-2010-J01010-KCP 
4x2 = = —_|3M5716-ND$§ 3.42 3.20 2.97 | 37208-62A3-004PL 10 17.27 22 ~ 24 | 3M9088-ND& 3.53 3.30 3.07] CHG-2010-J01010-KEP 
3. | 3x4 = = — | 3M5717-ND$ 2.95 2.76 2.56 | 37212-62M3-003PL 14 22.35 26 ~ 28 | 3M9089-ND 6.37 5.95 5.52) CHG-2014-001010-KCP 
axa [ — [| — [awsrte nb 295 2.76 _ 2.56 | 87216-62M3-004PL ia | 2035 | 26-28 |sMeoorNDA 493. 460428 | CHe-2oi4-JoroTo-KGP 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62] Green ] 3M5719-ND 216 2.02 1.88 ] 37303-2124-000 FL 500 14 22.35 22~24 |3M9092-NDA 4.93 4.60 4.28 | CHG-2014-J01010-KEP 
20~24| 1.0~1.2 | Green |3M9015-ND NEW! 2.36 2.21 2.05 | 37303-A124-00E MB 16 24.89 26 ~ 28 | SMG058-ND 482 450 4.18} CHG-2016-001010-KCP 
20 ~ 22 | 1.0~1.62| Green | 3M5720-NDt 2.25 2410 1.95 | 37303-2124-0P0 FL 500 16 24.89 22 ~ 24 |3Mg093-ND 457 427  3.96| GHG-2016-001010-KEP 
20~24| 1.0~1.2 | Green |3M9016-ND¢ NEW! 2.48 2.31 2.15 | 37303-A124-OPE MB 16 2A89 26-28 |3MS094NDA 457 427  3.96|CHG-2016-J01010-KCP 
20~22| 1.2~1.6 | Blue | 3M5721-ND 216 2.02 1.88 | 37303-2165-000 FL 500 16 Byes 29-24 |3MS095NDA 457 427  3.96|CHG-2016J01010-KEP 
20~24] 1.2~1.6 | Blue |3M9017-ND NEW! 2.36 2.21 2.05 | 37303-A165-O0E MB 20 29.97 | 26~28 | 3M9096-ND 5.29 4.94 4.59 | CHG-2020-001010-KCP 
20~22| 1.2~1.6 | Blue | 3M5722-NDt 2.25 2410 1.95 | 37303-2165-0P0 FL 500 - 20.97 | 2224 leiagozINED Big) 94> 4/0 || CHG-2020-001010:KER. 
20~24| 1.2~1.6 | Blue |3M9018-ND¢ NEW! 2.48 231 2.15) 37303-A165-OPE MB 
20 29.97 | 26~28 |3M9098-NDA 5.29 4.94 4.59 CHG-2020-J01010-KCP 
20~22| 16~2.0 | Gray | 3M5723-ND 216 2.02 1.88 | 37303-2206-000 FL 500 50 3907 | 22.24 PBMGGeINI 529 494 459 | CHG-2020-Jo1010-KEP 
20~24| 1.6~2.0 | Gray |3M9019-ND NEW! 2.36 2.21 2.05 | 37303-A206-00E MB 2A arte 2628 FENEGSINDIAM 648 605 562 | CHG.2024 Jo1010-KCP 
oy feoon ara cen iy CTT ae a ae Se SEMIS 24 35.05 22 ~ 24 | 3M9100-NDA 6.35 5.93  5.50| CHG-2024-J01010-KEP 
~ 6 ~ 2, ray | " .! R Ms - | 
3 | 94-26] 08-10 | Red | 3M5725-ND 216 2.02 1.88 | 37303-3101-000 FL 500 3 ore | oe ee eee CAN Cee eee oer CHO pe eeIOIeReD 
i ; ante i ~ | i i f -2026- - 
24~26| 0.8~1.0 | Red | 3M9021-ND NEW! 2.36 2.21 2.05 | 37303-B101-00E MB 
24-96 | 08-10 | Red | 3M5726-NDt 295 210 195 | 37303-3101-0P0 FL 500 2 26 37.59 26 ~28 |3M9103-NDA 6.89 6.43 5.97] CHG-2026-J01010-KCP 
ated : : : 26 37.59 22~24 |3M9104-NDA 6.89 6.43 5.97] CHG-2026-J01010-KEP 
24~26 | 0.8~1.0 | Red /3M9022-NDt NEW! 2.48 2.31 2.15 | 37303-B101-OPE MB 30 42.68 26 ~ 28 | 3M9105-ND 6.62 618 5.74] CHG-2030-001010-KCP 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow | 3M5727-ND , 216 2.02 1.88) $7303-3122-000 FL 500 oT 45.66 30.24 TENGTOSINID 6.62 6.180. 05:74 | CHG2030°001010:KEP 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow | 3M9023-ND NEW! 2.36 2.21 2.05 | 37303-B122-00E MB 
7 ise 30 42.68 26~28 |3M9107-NDA 6.62 6.18 5.74] CHG-2030-J01010-KCP 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow | 3M5728-NDt 2.25 2410 1.95 | 37303-3122-0P0 FL 500 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow |3M9024-ND+ NEW! 248 231 215 | 37303-B122-OPE MB 30 4268 | 22 ~ 24 POMUIOE NDR (6.62 6.18 5.74) CHG-2030-J01010-KEP 
—— : : : ~ 34 47.75 26 ~ 28 | 3M9109-ND 6.77 6.33 5.87 | CHG-2034-001010-KCP 
24 ~ 26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5729-ND 2.16 2.02 1.88 | 37303-3163-000 FL 500 34 47.75 22 ~24 | 3M9110-ND 749 7.00  6.50| CHG-2034-001010-KEP 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M9025-ND NEW! — 2.36. 2.21 2.05) $7303-B163-00E MB a wae 96-28 VEMETRMINGM 7.49 7.00 6.60 | CHe-20s4Jo1010.KGP 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5730-NDt 2.48 2.31 2.15 | 37303-3163-0P0 FL 500 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange |3M9026-NDO+ NEW! 248 231 215) 37303-B163-OPE MB 34 47.75 | 22~24 /3M9112ND& = 7.49 7.00 6.50 | CHG-2034-J01010-KEP 
4 eae : : : 40 55.37 | 26~28 |3M9113-ND 7.99 7.46 6.93| CHG-2040-001010-KCP 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62] Green | 3M5731-ND 252 2.36 2.19] 37304-2124-000 FL 500 40 5537 | 22~24 | 3M9114-ND 792 740  687|CHG-2040-001010-KEP 
20~24 | 1.0~1.2 | Green |3M9027-ND NEW! 2.84 2.65 2.46 | 37304-A124-00E MB 40 5537 | 26-28 |3M9115-NDA 792 740 6.87) CHG-2040-JO1010-KCP 
20-24 | 1072 | Green | SMO02NDE NEW! 295 275 288|S7304-A124-0PE MB 40 | 5537 | 22-24 |SMONIENDA 7.92 7.40 6.87| CHG-2040-JO1010KEP 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5733-ND 252 2.36 2.19 | 37304-2165-000 FL 500 ee Ceo | 2e~ 78 een Bae) Goo. (ona | Giese omibie ee 
20~24] 1.2~1.6 | Blue |3M9029-ND NEW! 2.84 2.65 2.46 | 37304-A165-00E MB 50 6807 | 26-28 |3M9118-NDA 880 822 763|CHG-2050-J01010-KCP 
20~22| 1.2~1.6 | Blue | 3M5734-NDt 2.63 2.46 2.29 37304-2165-0PO FL 500 50 6807 | 22-24 |3M9119-NDA 880 822 763|CHG-2050-J01010-KEP 
13 3 i ! -A165- 
20.22 | 18-20 | Gray |SMB7S5ND\ 252 235 2 19| s7a04 2206-00 F500 60 | 8077 | 26-26 |9M@1Z0NDA 1058 9.87 9.17| CHG-2060-J01010-KCP 
20~24| 1.6~2.0 | Gray |3MQ031-ND NEW! 284 2.65 2.46 | 37304-A206-00E MB eo Boe | ba oe tata teae debe deze | GHecsboecpototeceee 
20~ 22] 16~2.0 | Gray | 3M5736-NDt 2.63 2.46 2.29] 37304-2206-0P0 FL 500 64 85.85 22-24 | 3M9062-ND 4130 10.55 9.79] CHG-2064-001010-KEP 
4 | 20-24) 1.6~20 | Gray | 3M9032-NDt NEW! — 2.95 2.76 2.56 | 37304-A206-OPE MB 64 85.85 | 26~28 |3M9063-NDA 10.94 10.21 9.48] CHG-2064-J01010-KCP 
24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5737-ND 252 2.36 2.19 | 37304-3101-000 FL 500 64 85.85 22-24 |3M9122-NDA 11.30 1055 979|CHG-2064-J01010-KEP 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M9033-ND NEW! 2.84 2.65 2.46 | 37304-B101-00E MB - : : : 
24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5738-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-3101-0PO FL 500 A Center Polarizing Bump 
24~26] 0.8~1.0 | Red ]3M9034-ND¢ NEW! 2.95 276 2.56] 37304-B101-0PE MB Tool 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow | 3M5739-ND 252 2.36 2.19] 37304-3122-000 FL 500 ools 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow |3M9035-ND NEW! 2.84 2.65 2.46 | 37304-B122-00E MB 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow | 3M5740-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-3122-0P0 FL 500 Digi-Key Price 3M 
24 ~26 | 1.0~1.2 | Yellow | 3M9036-ND+ NEW! 2.95 2.76 2.56 | 37304-B122-0PE MB Description Part No. Each Part No. 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5741-ND 252 236 2.19 | 37304-3163-000 FL 500 3435-0 Keying Plug 3M9123-ND .09 | 3435-0 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M9037-ND NEW! 2.84 2.65 2.46 | 37304-B163-00E MB Universal Pistol Grip 3M9124-ND 127.50 | 3586-12 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5742-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-3163-0P0 FL 500 Assembly Head, AWG 22 ~ 28, 1 and2 Row | 3M9126-ND 860.76 | 3624-41 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M9038-ND¢ NEW! 2.95 2.76 2.56 | 37304-B163-0PE MB Assembly Head, AWG 22 ~ 28, 2 Row 3M9125-ND 859.37 | 3624-42 
t With Latch + See Digi-Key website for PCB footprint type § 3M5716 Dim. = 12.9 Universal Pistol Grip and Assembly Head to be used together. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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929 Series: * Material: Glass filled polyester (PBT) * Flammability: 94V-0 * Color: Black * Contact Material: 


Copper Alloy * Withstanding Voltage: 1000Vrms * Temperature Rating: -40°C ~ 100°C * UL File No. E68080 
avi Board Mou nt Intercon nect Produ cts Plating Options: * 10y” gold, 200y” matte tin or 100)” tin-lead 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male Fig. 2- Straight, Dual Row Male Fig. 3-— Right Angle, Single Row Male Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) (.1” x .1” Matrix) 


A (REF. 4 eke 
gee ) Ale il 100 | 


L 
: 
; : i . A : i y : of = 3.60 Max. + 
A00-+1 LeL i ; : i : (Ref.) Bob i : 
rH ko? 4 [ie fo EPR 
a = 3 


Fig. 5 — Right Angle, Single Row Polarized Fig. 6 — Straight, Single Row Female Fig. 7 — Straight, Dual Row Female 
Male (36 Positions) (.1” x .1” Matrix) 
050f5 P1100 
cm , 
-—A (Ref.) — ihe 
= +t 100 -100 450 (Ref.) 450 (Ref.) 
More: : oR Bri ¢ 325 - rll4.030Sq.  -125 ‘ ¢ 325 
Stand-Offs ais E Ss : 7 = ie 
mre | | alls 
vk 025 sq. peti Stand-Offs | Chamfers .030x.016_ “4.015 Lean-In 
Stand-Offs | Chamfers 
36 Pin Headers 1-35 Pin Headers 
Dimensions Step 1 Step 2 Step 3 
No. of (Inch) Digi-Key Price Each Digi-Key Base Pin 
Fig.| Plating | Pins | L  A(ref) B c D | Part No. 1 10 100 Part No. * Price Adder 
Straight, Single Row Male Straight, Single Row Male HOW TO ORDER: 
Solder 235 545 210 —  — | 929834-02-36-ND 1.97 176 1.45] | 929834-02-XX-ND 55 04 
Tin 235 545 210 — — |929834E-02-36-ND@ 1.80 1.61 1.33) |929834E-02-XX-ND@] 55 04 4 EASY STEPS 
Solder | 36 | .235 .745 .410 — — |929834-03-36-ND 239 215 1.77) |929834-03-XX-ND 94 04 
Tin 235 .745 410 — — |929834E-03-36-ND® 247 1.94 1.60] |929834E-03-XX-ND@ 94 04 
Solder 235 845 510 — — |929834-04-36-ND 2.62 2.35 1.94) |929834-04-XX-ND 83 05 How do | order a 929834-02 header 
Tin 235 845 510 —  — |929834E-04-36-ND@ 239 2.15 1.77| |929834E-04-XX-ND@ 83 05 ;: : 
Solder 235 945 610 — — |929834-05-36-ND 2.68 240 1.98] | 929834-05-XX-ND 87 05 with 16 pins? 
Tin | 36 | .235 945 610 — — |929834E-05-36-ND® 242 217 1.79) |929834E-05-XX-ND 87 05 
Solder 235 1.245 .910 — — |929834-07-36-ND 3.05 2.73 2.25] |929834-07-XX-ND 89 06 janis ici 
1 | ‘gold 235 480 145 — — |929647-09-36-ND@ 3.05 2.73 2.25] |929647-09-XX-ND® 1.19 06 Call Digi-Key for pricing, 
235 545 210 — — |929647-02-36-ND@ 3.31 2.96 2.44 929647-02-XX-ND® 1.13 .07 or determine the cost yourself 
235 .745 410 — — |929647-03-36-ND® 410 3.68 3.03] |929647-03-XX-ND® 1.63 08 7 
Gold | 36 | .235 845 510 — — |929647-04-36-NDe 5.27 472 3.89) |929647-04-XX-ND® | 1.85 a following the steps below. 
235 945 610 — — |929647-05-36-ND® 4.87 4.37 3.60] |929647-05-XX-ND@ 1.76 10 
235 1.245 910 — — |929647-07-36-ND@ 5.79 5.18 4.27| |929647-07-XX-ND@ 2.27 AM 929 # # -ND 
Solder 295 535 130 —  — | 929400-01-36-ND 1.97 1.76 1.45] | 929400-01-Xx-ND 55 04 
Tin | 36 | .295 535 130 — — |929400E-01-36-ND® 1.80 1.61 1.33} | 929400E-01-XX-ND@ 55 04 —) 
Gold 295 535 130 — — |929450-01-36-ND@ 3.19 2.86 2.36] |929450-01-XX-ND@ 1.34 06 Becopart Number of 
Straight, Dual Row Male Straight, Dual Row Male Number “—— Desired Pins 
Solder 235 480 145 — — |929836-09-36-ND 3.73 3.35 276| |929836-09-XX-ND 1.55 06 per Row 
Tin 235 480 145 — — |929836E-09-36-ND© 3.39 3.04 2.50] |929836E-09-XX-ND@] 1.55 06 
Tin | 72 |.235 545 .210 — — |929836E-02-36-ND® 2.94 2.63 2.17] |929836E-02-XX-ND@| 1.42 05 igi- 
Solder 235 645 310 — — |929836-08-36-ND 416 3.73 3.07) |929836-08-XX-ND 1.64 07 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
Tin 235 645 310 — — |929836E-08-36-ND@ 3.79 3.40 2.80] |929836E-08-XX-ND@| 1.64 07 and number of pins desired. 
Tin 235.745 410 —  — |929836E-03-36-ND@ 3.51 3.14 2.59] |929836E-03-XX-ND@| 1.34 07 
Tin | 75 | 235 .845 510 — — |929836E-04-36-ND® 3.88 3.47 2.86] |929836E-04-XX-ND@| 1.73 07 Step 2. Begin with the appropriate “Base 
Solder 235 945 610 — — |929836-05-36-ND 4.05 3.63 2.99) |929836-05-XX-ND 1.52 07 ; 
Tin 235.945 610 — — | 929836E-05-36-ND@ 3.68 3.29 2.71] |929836E-05-XX-ND@| 1.52 07 Price” of your selected part number 
2 235 480 145 —  — |929665-09-36-ND® 493 4.42 3.64] |929665-09-XX-ND® 1.83 10 
235 1545 210 — — |929665-02-36-ND@ 5.36 480 3.95| |929665-02-XX-ND® | 2.28 10 (refer to chart). 
Gold | 72 | 235 845 310 — — ]920665-08-36-ND@ 579 5.18 4.27] |929665-08-XX-ND® 2.40 A : : 
7 235 745 410 — — |929665-03-36-ND® 661 592 4.88| |929665-03-XX-ND® | 2.59 13 Step 3. Multiply the number of pins you 
235 845 510 — — |929665-04-36-ND@ 8.49 7.60 6.26] |929665-04-XX-ND® 3.22 A7 F F “Dp; 
235 945 610 — — |929665-05-36-ND@ 10.60 949 7.82) |929665-05-XX-ND@ | 3.58 18 desire (minus one) by the “Pin 
Solder 318 593.175. — — |929710-10-36-ND 3.39 3.04 2.50) |929710-10-XX-ND 1.22 06 Adder” of your selected part number 
Tin 318 593 175 — — |929710E-10-36-ND@ 3.08 2.76 2.27) |929710E-10-XX-ND@| 1.22 06 
Tin | 72 | 318 .828 .410 — — |929710E-03-36-ND@ 4.39 3.93 3.24] |929710E-03-XX-ND@| 1.93 08 (refer to chart). 
Gold 318 593 175 — — |929715-10-36-ND® 5.64 5.05 4.16] |929715-10-XX-ND® 2.24 A 
Gold 318 828 410 — — |929715-03-36-ND® 7.35 6.58 5.42| |929715-03-XX-ND@ 3.03 14 Add Step 2 and Step 3 together for 
Right Angle, Single Row Male Right Angle, Single Row Male final ‘tl 
g | Solder | aq | 235 185 110 .070 075) 929835-01-36-ND 200 1.79 147] |929835-07-Xx-ND 57 04 inal cost 
Tin 235 185 110 .070 .075 | 929835E-01-36-ND 1.82 1.64 1.35} | 929835E-01-XX-ND@ 57 04 
Right Angle, Dual Row Male Right Angle, Dual Row Male . 
Solder 235.220 145 .070 .075 | 929838-04-36-ND 413 3.70 3.05] 929838-04-XX-ND 1.61 07 Our Example: 
Tin 235 .220 145 .070 .075 | 929838E-04-36-ND 3.76 3.37 2.78] |929838E-04-XX-ND@| 1.61 07 29894-02-16-ND 
4 | Solder | 75 | .286 .480 405 .070 .075 | 929838-02-36-ND 416 3.73 3.07) |929838-02-XX-ND 1.64 07 ‘ 9 -02-16- 
Tin 235 480 .405 .070 .075 | 929838E-02-36-ND 3.79 3.40 2.80] |929838E-02-XX-ND@|] 1.64 07 : 55. (1 pin — Base Price) 
Gold 235 .220 145 .070 .075 | 929667-04-36-ND® 755 6.76 5.57| |929667-04-XX-ND® 2.73 14 
Gold 235 480 405 070 .075 | 929667-02-36-ND@ 9.35 8.37 6.89] |929667-02-XX-ND@ 3.22 A7 ‘ 15x .04=.60 (15 pins - Pin Adder) 
Right Angle, Single Row Polarized Male Right Angle, Single Row Polarized Male} . 
Solder 295 3.600 — — — ]929500-01-36-ND 219 197 1.62| [929500-01-xX-ND 76 04 Your Cost = $1.15 (16 pins ~ Total) 
5 |_Tin_| 45 |.295 3.600 — — — | 929500E-01-36-NDe 2.00 1.79 1.47) |929500E-01-XX-ND@ 76 04 
Gold 295 3.600 — —  — |929550-01-36-ND 3.96 3.55 2.92] |929550-01-XX-ND 1.48 08 
Gold 295 3.600 — — — |929550E-01-36-ND@ 3.96 3.55 2.92) |929550E-01-XX-ND@| 1.48 08 Your Digi-Key Part Number: 
Straight, Single Row Female Straight, Single Row Female 
Solder — — 125° — — 1[929974-01-36-ND 282 253 2.08) |929974-01-XX-ND 1.02 05 Step 1. 929) -OO-OO-ND 
6 | Jim | a5 | — — 125 — — |929974E-01-36-ND® 257 2.30 1.89] |929974E-01-XX-ND@| 1.02 05 
Gold — — 125 — — |929850-01-36-ND 3.65 3.27 2.69) |929850-01-XX-ND 1.13 07 Step 2. 
Gold —  — 125 — — |929850E-01-36-ND 3.31 2.96 2.44] |929850E-01-XX-ND@| 1.13 07 Step 3 x. = 
Straight, Dual Row Female Straight, Dual Row Female Pe: 
Solder — — — — — /929975-01-36-ND 490 4.39 3.62) |929975-01-XX-ND 1.66 09 Step 4. Your Cost = $ ___ 
7| Tin | 7 | — — — — — |929975E-01-36-ND® 4.45 3.98 3.28] |929975E-01-XX-ND@| 1.66 .09 
Gold — — — — — |929852-01-36-ND 6.95 6.23 5.13) |929852-01-XX-ND 2.63 12 
Gold — — — — — |929852E-01-36-ND 6.33 5.67 4.67) |929852E-01-XX-ND@| 2.63 12 
Shorting Jumpers NOTE: For quantities of 10 or more. 
Solder Plated 929950-00-ND® 2.29/10 * Replace XX in the Digi-Key part number with ad q 2 . 
8 | 10u Gold Plated . . 929955-06-ND@ 2.70/10 your desired number of pins per row. call DIGI-KEY. 
30, Gold Plated 929957-08-ND® 3.12/10 
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* Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
¢ Plating: Tin or Gold 


Specifications: 
* Current Rating: 3 Amps 
+ Insulator Resistance: 5S000MO minimum 


= SULLINS _ .1” (2.54mm) Female Headers 


0.60 X 0.4 


Pe 


¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


¢ Insulator Material: PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 
° Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


* Insulator Material: PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. Finish | Contacts Part No. 1 10 100 | Part No. 
Re see ie ae ee x | 300(762y | ai2(ra2y) | syoeeND 150 1298 8270| PPPCSTILFBN.AG 
Tin 8 700 (17.78) | .820 (20.82) | S4008-ND = 615.08 32.38 | PPTCO8ILFBN an 32 singer) 3.22 hee S7065-ND 1.56 12.96 82.70 PPPC321LFBN-RC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $4009-ND 705.80 __ 37.00 | PPTCOSTLFBN 7 33 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $7066-ND 1.66 13.72 _87.51 | PPPC331LFBN-RC 
G | -700(17.78) | 820 (20.82) RSME St 5.08 82.98) PPPCOBILFBN 34] 3.30 (83.82) | 342 (86.86) | S7067-ND 1.66 1372  87.51| PPPC347LFBN-RC 
Gold 9 | -800(20.32) | .920 (23.36) RSAIORNOR 70) 5.80 87.00) PPPCOBILEBN 35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S7068-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC351LFBN-RC 
19 | 1-80:(45.72) | 1.92 (48.76) SENERVER 88 7.25 46.25) PPPCIOILEBN 36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7069-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC361LFBN-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4127-ND 112 9.28 59.20 | PPPC271LFBN - : - 
Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle 
Pia Te Sine ide Fomet- eee eels remanent 7 600 (15.24) | .724 (18.28) | $4342-ND 54 450 28.68) PPTCO71LGBN 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | S7000-ND 28 2.29 14.62) PPTCO21LFBN-RC 9 800 O03) 924 (23.36) | $4344-ND 61 5.08 32.38] PPTCO91LGBN 
3 -200 (5.08) | .320(8.12) | S7001-ND 37 3.05 19.43 | PPTCO31LFBN-RC 1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $4346-ND 82 6.79 43.29] PPTC111LGBN 
4 300 (7.62) | .420(10.66) | S7002-ND AG 3.83 24.42) PPTCO41LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4348-ND 7 8.03 51.25] PPTC131LGBN 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $6103-ND AB 3.83 24.42] PPTCOSTLFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4350-ND 1.11 9.22 58.83 | PPTC151LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7004-ND 55 4.58 29.23] PPTCO61LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4351-ND 1109.14 58.28] PPTCIOTLGBN 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7005-ND 64 5.34 34.04 PPTCO71LFBN-RC 17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $4352-ND 1.18 974 62.16) PPTC171LGBN 
8 -700 (17.78) | .820 (20.82) | S7006-ND 74 6.09 38.85 | PPTCO81LFBN-RC 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S4353-ND 1.25 10.32 ~—65.86 | PPTC181LGBN 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $7007-ND 83 6.87 43.85 | PPTCO91LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4354-ND 1.32 10.93 69.75 PPTC191LGBN 
10 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7008-ND 55 4.58 29.23] PPTC101LFBN-RC 2 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4356-ND 1.45 12.04 76.78 | PPTC211LGBN 
1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7009-ND 64 5.34 34.04] PPTC111LFBN-RC 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4357-ND 152 12.62 80.48] PPTC221LGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $6100-ND 64 «45.34 34.04] PPTC121LFBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4358-ND 1.60 13.22 84.36 | PPTC231LGBN 
13 4.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7011-ND 74 6.09 38.85] PPTC131LFBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4359-ND 1.67 13.80 88.06 | PPTC241LGBN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7012-ND 74 6.09 38.85] PPTC141LFBN-RC ‘tf 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4360-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTC251LGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7013-ND 83 6.87 43.85 | PPTC151LFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4361-ND 1.80 14.91 —_ 95.09 | PPTC261LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7014-ND 92 7.63 48.66 | PPTC161LFBN-RC 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4362-ND 1.87 15.49 98.79] PPTC271LGBN 
7 7.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7015-ND 92 7.63 48.66| PPTCT71LFBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4363-ND 1.94 16.10 102.68 | PPTC281LGBN 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S7016-ND 1.01 8.38  53.47| PPTC181LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4364-ND 2.00 16.59 + 105.82 | PPTC291LGBN 
Tin 19 4.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S7017-ND 1.14 916 58.46] PPTC191LFBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4365-ND 2.08 17.20 109.71 | PPTC301LGBN 
20 4.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S7018-ND 1.01 8.38 53.47] PPTC201LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4366-ND 2.15 17.78 ‘113.41 | PPTC311LGBN 
a 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S7019-ND___1.01 8.38 53.47 | PPTC211LFBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S4367-ND 225 1862  118.77| PPTC321LGBN 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7020-ND 1.11 916 58.46] PPTC221LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4368-ND 2.25 18.62 118.77 | PPTC331LGBN 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7021-ND 1.11 916 58.46] PPTC231LFBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4369-ND 2.35 19.49 124.32 | PPTC341LGBN 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7022-ND 1.20 9.92 63.27] PPTC241LFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4370-ND 2.45 -20.33-~=—«129.69 | PPTC351LGBN 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7023-ND 1.20 9.92 _— 63.27] PPTC251LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4371-ND 2.49 20.65 ‘131.72 | PPTC361LGBN 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7024-ND 1.29 10.67 _—68.08 | PPTC261LFBN-RC 7 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S4372-ND 257 21.26 135.61 | PPTC371LGBN 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7025-ND 1.29 10.67  68.08| PPTC271LFBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $4373-ND =» 2.63. 21.75 138.75 | PPTC381LGBN 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7026-ND 1.38 11.46 — 73.08] PPTC281LFBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4374-ND 2.70 22.36 142.64 | PPTC391LGBN 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S7027-ND 1.38 11.46 73.08] PPTC291LFBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4375-ND_ 2.77 22.94 146.34 | PPTC401LGBN 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7028-ND 147 12.21 — 77.89] PPTC301LFBN-RC 2 100 (2.54) | .224 (5.58) | $4376-ND 26 242 13.51] PPPCO21LGBN 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7029-ND 156 12.96 _ 82.70] PPTC311LFBN-RC 7 600 (15.24) | .724 (18.28) | $4381-ND 54 4.50 28.68) PPPCO71LGBN 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S6102-ND 156 12.96 82.70] PPTC321LFBN-RC 9 800 (20.32) | .924 (23.36) | $4383-ND 61 5.08 32.38 | PPPCO91LGBN 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7031-ND 143 11.83 75.48] PPTC331LFBN-RC 10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $4384-ND 64 5.31 33.86] PPPC101LGBN 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7032-ND 1.66 13.72 — 87.51] PPTC341LFBN-RC 12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4386-ND 90 7.45 47.55 | PPPC121LGBN 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S7033-ND 1.75 14.50 92.50] PPTC351LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4387-ND 978.03 51.25] PPPCI31LGBN 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7034-ND 1.75 14.50 ‘92.50 PPTC361LFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $4389-ND 1.11 9.22 58.83] PPPC151LGBN 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | $7035-ND 28 2.29 14.62| PPPCO21LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $4390-ND = 1.10 9.14 58.28] PPPC161LGBN 
3 .200 (5.08) | .320(8.12) | $7036-ND 37 3.05 ~—-19.43 | PPPCO31LFBN-RC 7 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4391-ND = 1.18 = 9.74 62.16 | PPPC171LGBN 
4 .300 (7.62) | .420 (10.66) | $7037-ND 6 3.83 24.42 | PPPCO41LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4393-ND 1.32 10.93 69.75 | PPPC191LGBN 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $7038-ND AG 3.83. 24.42 | PPPCO51LFBN-RC 21 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4395-ND 145 12.04  76.78| PPPC2T1LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7039-ND 55 4.58 29.23] PPPCO61LFBN-RC 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4396-ND 1.52 12.62 — 80.48 | PPPC221LGBN 
7 600 (15.24) | .720(18.28) | S7040-ND 64 «5.34 +—-34.04| PPPCO7TLFBN-RC 23° | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4397-ND = 1.60 13.22 84.36 | PPPC231LGBN 
8 700 (17.78) | .820(20.82) | S7041-ND 74 ~—6.09_-—=—«38.85| PPPCO81LFBN-RC 24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $4398-ND 1.67 13.80 88.06 | PPPC241LGBN 
9 "300 (20.32) | .920 (23.36) | $7042-ND 83. «687: 43.85 | PPPCO91LFBN-RC Gold 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4399-ND 1.73 14.30 _91.21 | PPPC251LGBN 
10 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7043-ND 55 4.58 29.23] PPPC101LFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4400-ND = 1.80 = 14.91 95.09) PPPC261LGBN 
11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7044-ND 64 5.34 34.04 | PPPC111LFBN-RC a 200 fee ae ae een 1 1846 Pe pe neer Leen 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7045-ND 645.34 —-34.04| PPPC121LFBN-RC ; ; ‘ : : : 
13 120 (3048) 1.32 (33.59) S7046-ND 74 © 6.09_-—-38.85 PPPC131LFBN-RC 29 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) [ESSS0SNDIS 2.00 16.59 105.82 | PPPC291L GEN 
14 | 4.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7047-ND 776.35. «40.52 | PPPC141LFBN-RC 30__| 2.90(73.66) | 3.02 (76:70) (BSSNOM 2.08 17.20 109.71| PPPCAOILEBN 
Gold 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7048-ND 83 6.87 43.85 | PPPC151LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4405-ND 2.15 17.78 113.41) PPPC311LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7049-ND 92 7.63 48.66 | PPPC161LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4407-ND = 2.25 18.62 118.77) PPPC331LGBN 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7050-ND 92 7.63 48.66 | PPPCT7ILFBN-RC 34 | 9.30(89.62) | 3.42 (86.06) (ETE O 295 19.49 124.92 | PPPCAAILEBN 
‘ ‘ 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4409-ND 2.45 —-20.33-»—«129.69 | PPPC351LGBN 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S7051-ND 1.01 8.38 53.47] PPPC181LFBN-RC - 350 (98.90) | 36219194, MRSEMGNION 249 2065 191.721 PPPCaGtLGBN 
19 4.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S7052-ND 1.14 916 58.46] PPPC191LFBN-RC (88.90) | 3.62 (91.94) : : : 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S7053-ND ‘1.01 8.38 53.47] PPPC201LFBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S4411-ND = 2.57 21.26 135.61 | PPPC371LGBN 
24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7054-ND 1.01 8.38 ~—<53.47| PPPC211LFBN-RC . a0 pase ae a San oo oe bee P eeeetlcan 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7055-ND 1.11 916 58.46] PPPC221LFBN-RC : : : : : : ‘ 
93 2.20 (55.88) | 2:32 (58.92) | S7056-ND 141 946  5846| PPPC231LFBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4414-ND 2.77 22.94 146.34 | PPPC401LGBN 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7057-ND 1.20 9.92 _— 63.27] PPPC241LFBN-RC Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle - ROHS Compliant 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7058-ND = 1.20 9.92 63.27 | PPPC251LFBN-RC 2 100 (2.54) | .220(5.58) | $5438-ND 37 3.05 19.43] PPTCO21LGBN-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7059-ND 1.29 ~— 10.67 _—_—68.08| PPPC261LFBN-RC ri 3 .200 (5.08) | .320(8.12) | $5439-ND AG 3.83 24.42 | PPTCO31LGBN-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7060-ND 1.29 10.67 68.08] PPPC271LFBN-RC n 4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $5440-ND 55 4.58 29,23] PPTCO41LGBN-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7061-ND 1.38 11.46 —73.08| PPPC281LFBN-RC 5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $5441-ND 64 5.34 34.04 | PPTCOSILGBN-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S7062-ND 1.38 11.46 ~—_73.08| PPPC291LFBN-RC (Continued) 
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” No. Dimensions 
= SULLINS .1” (2.54mm) Female Headers (Cont.) Contact | of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 

No. Dimensions = - : 33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S4524-ND 492 40.75 259.93 | PPTC331KFXC 
Contact | of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S4525-ND 5.07 41.99 267.88 | PPTC341KFXC 
Finish_| Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S4526-ND 5.21 43.18 275.47 | PPTC351KFXC 

6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $5442-ND 74 6.09 _38.85| PPTCO61LGBN-RC . 36 | 3.50 (88.90) | 3.60(91.44) | $4527-ND 5.37 44.46 ~—-283.61 | PPTC361KFXC 

7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $5443-ND 83 6.87 43.85 PPTCO71LGBN-RC Tin 37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | $4528-ND 5.52 45.73_—-291.75 | PPTC371KFXC 

8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $5444-ND 83° 6.87 43.85 | PPTCO81LGBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S4529-ND 566 46.92 299.33 | PPTC381KFXC 

9 800 (20.32) | .920 (23.36) | S5445-ND 83 6.87 43.85 | PPTCO9TLGBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S4530-ND 5.81 48.17 307.29] PPTC391KFXC 

10 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5446-ND 836.87 43.85 | PPTC101LGBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.00(101.60) | S4531-ND 5.96 49.36 —_ 314.87 | PPTC401KFXC 

1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5447-ND 83 6.87 43.85 | PPTC111LGBN-RC 2 100 (2.54) 200 (5.08) | S$4532-ND 45 3.71 23.68 | PPPCO21KFXC 

12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5448-ND 92 7.63 48.66 | PPTC121LGBN-RC 3 .200 (5.08) .300 (7.62) | $4533-ND 70 5.77 36.82 | PPPCO31KFXC 

13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5449-ND 1.01 8.38 53.47 | PPTC131LGBN-RC 6 .500 (12.70) | .600 (15.24) | S4536-ND 1.16 9.57 — 61.05] PPPCO61KFXC 

14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5450-ND 1.11 9.16 58.46 | PPTC141LGBN-RC 7 .600 (15.24) | .700 (17.78) | $4537-ND 1.34 = 11.11. 70.86 | PPPCO71KFXC 

15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5451-ND 1.20. = 9.92 ‘63.27 | PPTC151LGBN-RC 8 "700 (17.78) | 800 (20.32) | $4538-ND 153 1270 — 81.03| PPPCOBTKFXC 

16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S5452-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC161LGBN-RC 9 B00 (20.32) | 900 (22.86) | S4539-ND 1.73 1430 91.21] PPPCO9IKFXC 

17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5453-ND 1.29 10.67 68.08 ) PPTC171LGBN-RC 11 1.00 (25.40) | 1.10(27.94) | $4541-ND 1.76 14.56 92.87 | PPPC111KFXC 

18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S5454-ND 1.38 11.46 73.08) PPTC181LGBN-RC 12 | 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $4542-ND 1.92 15.92 101.57) PPPC121KFXC 

19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5455-ND 1.47 12.21 77.89) PPTC191LGBN-RC 43 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $4543-ND 2.08 17.20 109.71 | PPPC131KFXC 

20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5456-ND 1.56 12.96 82.70 | PPTC201LGBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $4545-ND 239 1981 126.36 | PPPC1S1KFXC 

2 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5457-ND 166 13.72 87.51 | PPTC211LGBN-RC 7 7.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S4547-ND 2.72 02.53 143.75 | PPPCT7IKFXC 

; 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5458-ND 1.75 14.50 —-92.50 | PPTC221LGBN-RC 49 1180 ee ted S4549-ND 303 2514 16040 | PPPC191KFXC 
Tin ee ae on (eras senate ie iene oat See etLcone 24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S4551-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC211KFXC. 
; 7 malas : ‘ : ; s 22 | 2.10 (53.34) | 2.20(55.88) | $4552-ND 3.28 27.17 ‘173.35 | PPPC221KFXC 

25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | SS461-ND 1.93 16.01 102.12 | PPTC251LGBN-RC 23 | 2.20 (be) 5 a0 (38-4) $4553-ND 3.42 _—28.36__180.93 | PPPC231KFXC. 

26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5462-ND 2.03 16.79 107.12 | PPTC261LGBN-RC om 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S4554.ND 3.58 29.64 189.07 | PPPC241KFXC 

27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5463-ND 212 17.55 111.93 | PPTC271LGBN-RC Gold 25 240 aes OEE S4555-ND 373 30.91 197.21 | PPPC251KFXC 

28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5464-ND 2.21 18.30 116.74 | PPTC281LGBN-RC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | $4556-ND 387 3210 204.80 PPPC261KFXC 

29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S5465-ND 2.21 18.30 116.74 | PPTC291LGBN-RC 27 2.60 (66.04) | 270(68.58) | S4557-ND 4.03 33.35 212.75 | PPPC271KFXC 

30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5466-ND 2.30 19.08 __121.73 | PPTC301LGBN-RC 28 | 270 (68.58) | 2.80(71.12) | $4558-ND 417 3454 22034) PPPC281KFXC 

31 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) GSES NOE 259 = 1984 126.54) PPTCS11LGBN-RC 29 | 2.80 (71.12) | 2.90(73.66) | S4559-ND 4.32 35.82 228.48] PPPC2O1KFXC 

32 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | SS468-ND = 2.49 20.59 131.35 | PPTC321LGBN-RC 30 | 2.90 (73.66) | 3.00(76.20) | S4560-ND 4.48 37.09 236.62] PPPC301KFXC 

33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5469-ND 2.58 21.34 136.16 | PPTC331LGBN-RC 31 3.00 (76.20) | 310(78.74) | S4561-ND 4.62 38.28 244.20 | PPPC311KFXC 

34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5470-ND 2.67 22.13 141.16 | PPTC341LGBN-RC 32 | 3.10(7874) | 3.20(81.28) | $4562-ND 477 39.56 252.34 | PPPC321KFXC 

= 330 Ea a fara Aa ae a we en 33 | 3.20(81.28) | 3.30 (83.82) | S4563-ND 4.92 40.75 259.93 | PPPC331KFXC 

37 | 360(91.44) | 3:72(94.48) | $5473-ND 2.85 23.64 150.78 | PPTC371LGBN-RC a | canincs) | seommoy WME fo) ante arear| rpc 

38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S5474-ND 2.95 24.42 ‘155.77 | PPTC381LGBN-RC 36 | 350 (88.90) | 360(9144) | $4566-ND 537 4446 283.61 | PPPC3BIKFXC 

39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S5475-ND 3.04 —-25.17_-—«-160.58 | PPTC391LGBN-RC : : , i » : : 

7 3,90 (99.06) | 402 (102.10) | SS476ND 318 9893 168.39 PPTC4OTLGBN-RC 37 | 3.60 (91.44) | 3.70(93.98) | S4567-ND 5.52 45.73 291.75 | PPPC371KFXC 

: : : : : : : 38 | 3.70 (93.98) | 3.80(96.52) | S4568-ND 5.66 46.92 ~—-299.33 | PPPC381KFXC 

2 100 (2.54) | .220(5.58) | S5477-ND 373.05 19.43 | PPPCO21LGBN-RC 39 | 3.80 (96.52) | 3.90(99.06) | S4560-ND 5.81 48.17 307.29) PPPC3OTKFXC 

3 200 (5.08) | .320(8.12) | $5478-ND AG 3.83. 24.42] PPPCO31LGBN-RC 40 | 3.90(99.06) | 4.00 (101.60) | $4570-ND 596 4936 314.87 | PPPC4O1KFXC 

4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $5479-ND 55 4.58 29.23) PPPCO41LGBN-RC : - : : : d ae 

5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $5480-ND 64 5.34 34.04] PPPCO51LGBN-RC Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT - RoHS Compliant 

6 500 (12.70) | 620 (15.74) | S5481-ND 14 6.09 38.85 | PPPCOG1LGBN-RC 2 100 (2.54) | .200(5.08) | $5594-ND 56 4.64 29.60 | NPTCO21KFXC-RC 

7 600 (15.24) | 720 (18.28) | $5482-ND ‘83. 6.87 43.85] PPPCO71LGBN-RC 3 .200 (5.08) | .300(7.62) | $5595-ND 76 6.32 40.33 | NPTCO31KFXC-RC 

8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $5483-ND 83 6.87 43.85] PPPCO81LGBN-RC 4 .300 (7.62) | .400 (10.16) | $5596-ND 86 7.16 45.70] NPTCO41KFXC-RC 

9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $5484-ND 83 6.87 43.85] PPPCOS1LGBN-RC 5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5597-ND 92 7.63 48.66 | NPTCOS1KFXC-RC 

10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5485-ND 83 6.87 43.85] PPPC101LGBN-RC 6 500 (12.70) | .600 (15.24) | S5598-ND 1.19 9.83 __ 62.72 | NPTCO61KFXC-RC 

11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5486-ND 83 6.87 43.85 | PPPC111LGBN-RC 7 600 (15.24) | .700 (17.78) | S5599-ND 138 11.46 73.08] NPTCO71KFXC-RC 

12 7.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5487-ND 92 7.63 48.66] PPPC121LGBN-RC 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | S5600-ND 1.51 12.50 79.74 | NPTCO81KFXC-RC 

13 4.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5488-ND 1.01 838 53.47) PPPC131LGBN-RC 10 .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | S5602-ND 1.89 15.63 9.72 | NPTC101KFXC-RC 

14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5489-ND 1.11 916 58.46] PPPC141LGBN-RC ul 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | S5603-ND 1.79 14.79 94.35 | NPTC111KFXC-RC 

15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5490-ND 1.20 992 63.27) PPPC151LGBN-RC 12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | S5604-ND 1.90 15.72 __ 100.27 | NPTC121KFXC-RC 

16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S5491-ND 1.29 10.67 68.08 | PPPC161LGBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | S5605-ND 205 16.99 108.41 | NPTC131KFXC-RC 

7 7.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5492-ND 1.29 1067  68.08/ PPPC171LGBN-RC 14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S5606-ND 215 17.78 113.41 | NPTC141KFXC-RC 
bai 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5493-ND 1.38 11.46 73.08) PPPC181LGBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | S5607-ND 2.45 20.30 -~—- 129.50 | NPTC151KFXC-RC 

19 4.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $5494-ND 1.47 12.21 77.89.) PPPC191LGBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S5608-ND 257 21.29 135.79 | NPTC161KFXC-RC 

20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5495-ND 1.56 12.96 82.70) PPPC201LGBN-RC 17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S5609-ND 2.72 22.56 ‘143.93 | NPTC171KFXC-RC 

a 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | S5496-ND 1.66 13.72 87.51 | PPPC211LGBN-RC 18 170 (43.18) | 1.80 (45.72) | S5610-ND 289 23.95 152.61 | NPTC18iKFXC-RC 

22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5497-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC221LGBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S5611-ND 3.05 25.26 ~—-161.14 | NPTC191KFXC-RC 

23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5498-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC231LGBN-RC 20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | S5612-ND 3.21 26.62 _-~—- 169.83 | NPTC201KFXC-RC 

24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5499-ND 1.84 = 15.25 97.31 | PPPC241LGBN-RC Tin 24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | $5613-ND 3.22 =. 26.71-~—«*170.39 | NPTC211KFXC-RC 

25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5500-ND = 1.93 16.01 102.12 | PPPC251LGBN-RC 22 | 210(53.34) | 2.20(55.88) | S5614-ND 3.38 ~—-27.99 __ 178.53 | NPTC221KFXC-RC 

26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5S01-ND 2.03 16.79 107.12 | PPPC261LGBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.30(58.42) | S5615-ND 3.52 29.20 186.30 | NPTC231KFXC-RC 

27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5502-ND = 2.12 = 17.55 = 111.93) PPPC271LGBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5616-ND 368 30.51 194.62) NPTC241KFXC-RC 

28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5503-ND = 2.21. 18.30 116.74) PPPC281LGBN-RC 25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5617-ND 3.84 31.81 202.95 ) NPTC251KFXC-RC 

29 2.80 (71.12) | 2.92(74.16) | S$5504-ND 2.21 = 18.30 116.74 | PPPC291LGBN-RC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | $5618-ND 3.99 33.03 210.72 | NPTC261KFXC-RC 

30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5505-ND = 2.30 19.08 121.73 | PPPC301LGBN-RC 27 2.60 (66.04) | 2.70(68.58) | S5619-ND 4.14 34.34 219.04 | NPTC271KFXC-RC 

31 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | SSS06-ND_ 2.39 19.84 126.54 | PPPC3TILGBN-RC 28 | 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | $5620-ND 4.30 35.61 227.18 | NPTC281KFXC-RC 

32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5507-ND = 2.49 20.59 131.35 | PPPC321LGBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S5621-ND 4.45 36.83 234.95 | NPTC291KFXC-RC 

33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5508-ND = 2.58 = 21.34 136.16 | PPPC331LGBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S5622-ND 4.60 38.14 243.28 | NPTC301KFXC-RC 

34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | SS509-ND = 2.67 = 22.13 141.16 | PPPC341LGBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | S5623-ND 4.61 38.22». 243.83 | NPTC311KFXC-RC 

35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5510-ND 2.76 = 22.88 ~—145.97 | PPPC351LGBN-RC 32 | 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | $5624-ND 4.76 ~—-39.44 251.60 | NPTC321KFXC-RC 

36 | 3.50 (88.90) | 9.62.(01.04) (RSSSIIENDE 2.76 22.88 145.97 | PPPC36ILGBN-AC 33 | 3.20 (87.28) | 3.30 (83.82) | S5625-ND 4.91 40.66 259.37 | NPTC331KFXC-RC 

37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5512-ND =».2.85 23.64 150.78 | PPPC371LGBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5626-ND 5.05 41.88 267.14 | NPTC341KFXC-RC 

38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S5513-ND =» 2.95 24.42 = 155.77 | PPPC381LGBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | $5627-ND 5.20 43.09 -~—-274.91 | NPTC351KFXC-RC 

39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S5514-ND = 3.04 25.17 160.58 | PPPC391LGBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | $5628-ND 5.36 44.40 ~—-283.24 | NPTC361KFXC-RC 

40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5515-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC401LGBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S5629-ND 5.51 45.62 291.01 | NPTC371KFXC-RC 

Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT 38 | 3.70 (93.98) | 3.80(96.52) | S5630-ND 565 46.84 208.78 | NPTC381KFXC-RC 

3 200 (6.08) | 300 (7.62) | S4404-ND 70 5.77 36.82 | PPTCO31KFXG 39 | 3.80 (96.52) | 3.90(99.06) | S5631-ND 5.80 48.05 306.55 | NPTC391KFXC-RC 

4 "300 (7.62) | 400 (10.16) | $4495-ND ‘of 754 4810 PPTCO4IKFXC 40 | 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | $5632-ND 5.95 49.27: 314.32 | NPTC401KFXC-RC 

5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $4496-ND 96 7.95 50.69) PPTCOS1KFXC 2 100 (2.54) | .200(5.08) | S5633-ND 53. 4.35 27.75 | NPPCO21KFXC-RC 

8 700 (17.78) | .800 (20.32) | $4499-ND 1.53 12.70 81.03 PPTCO81KFXC 3 .200 (5.08) | .300(7.62) | S5634-ND 73 6.03 38.48 | NPPCO31KFXC-RC 

9 800 (20.32) | .900 (22.86) | S4500-ND 1.73 14.30 ~—-91.21 | PPTCO91KFXC 4 -300 (7.62) | .400 (10.16) | $5635-ND 82 6.82 43.48 | NPPCO41KFXC-RC 

11 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | S4502-ND 1.76 14.56 (92.87 | PPTCT11KFXC 5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5636-ND 92 7.63 48.66 | NPPCOS1KFXC-RC 

12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $4503-ND 1.92 15.92 101.57 | PPTC121KFXC 6 500 (12.70) | .600(15.24) | S5637-ND_ 1.19 9.83 62.72 | NPPCO61KFXC-RC 

15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | S4506-ND 2.39 19.81 126.36) PPTC151KFXC 7 600 (15.24) | .700 (17.78) | S5638-ND 1.38 11.46 73.08 | NPPCO71KFXC-RC 

16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | $4507-ND 2.56 21.17 135.05) PPTC161KFXC 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | $5639-ND 1.44 11.89 75.85 | NPPCO81KFXC-RC 

17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S4508-ND 2.72 22.53 143.75 | PPTC171KFXC 9 800 (20.32) | .900 (22.86) | S5640-ND 1.60 13.28 —-84.73 | NPPCO91KFXC-RC. 

18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | S4509-ND 2.87 23.81 151.89 PPTC181KFXC 10 -900 (22.86) | 1.00 (25.40) | S5641-ND 1.89 15.63 9.72 | NPPC101KFXC-RC 

19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S4510-ND 3.03 25.14 160.40 | PPTC191KFXC 12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5643-ND_ 1.90 15.72 100.27 | NPPC121KFXC-RC 

Tin 20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | S4511-ND 3.20 26.51: 169.09 PPTC201KFXC Gold 3 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | S5644-ND 2.05 16.99 108.41 | NPPC131KFXC-RC 

24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S4512-ND 3.13 25.93 165.39 | PPTC211KFXC 14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S5645-ND 215 17.78 113.41 | NPPC141KFXC-RC 

22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S4513-ND 3.28 27.17 __173.35 | PPTC221KFXC 15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | S5646-ND 2.45 20.30 ~—-129.50 | NPPC151KFXC-RC 

23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S4514-ND 3.42 28.36 ~—« 180.93 | PPTC231KFXC 16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S5647-ND = 2.57 21.29 135.79 | NPPC161KFXC-RC 

24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S4515-ND 3.58 29.64 189.07 | PPTC241KFXC 17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S5648-ND 2.72 22.56 _ 143.93 | NPPC171KFXC-RC 

25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S4516-ND = 3.73, 30.91 197.21 | PPTC251KFXC 18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | S5649-ND 289 23.95 152.81 | NPPC181KFXC-RC 

26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4517-ND 3.87 32.10 204.80 | PPTC261KFXC 19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S5650-ND 3.05 25.26 ~—-161.14 | NPPC191KFXC-RC. 

27 2.60 (66.04) | 2.70(68.58) | S4518-ND 4.03 33.35 212.75 | PPTC271KFXC 20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | S5651-ND 3.21 26.62 -~—- 169.83 | NPPC201KFXC-RC 

28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4519-ND 4.17 3454 220.34 | PPTC2B1KFXC a4 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | $5652-ND 3.22 26.71 170.39 | NPPC211KFXC-RC 

29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S4520-ND 4.32 35.82 -—-228.48 | PPTC291KFXC 22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5653-ND 3.38 27.99 178.53 | NPPC221KFXC-RC 

30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S4521-ND 4.48 37.09 236.62 | PPTC301KFXC 23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5654-ND 3.52 29.20 + 186.30 | NPPC231KFXC-RC 

31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | S4522-ND 4.62 38.28 244.20 | PPTC311KFXC 24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5655-ND 3.68 ~—:30.51_—-194.62 | NPPC241KFXC-RC 

32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | S4523-ND 4.77 39.56 252.34 | PPTC321KFXC (Continued) 
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” No. Dimensions 
= SULLINS _ .1” (2.54mm) Female Headers (Cont) Reel inch (mm) Digi-Key Pricing ons 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 

No. Dimensions 20 | .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5524-ND 1.34 11.14 71.04] PPTC1O2LJBN-RC 
Contact| of ; Inch (mm) : Digi-Key Pricing Sullins 22 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5525-ND 1.47 1221 77.89) PPTC112LUBN-RC 
Finish | Contacts Part No. 1 10 100 | Part No. 24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5526-ND 1.61 13.34 85.10 PPTC122LUBN-RC 

25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5656-ND 3.84 31.81 202.95 | NPPC251KFXC-RC 26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5527-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC132LJBN-RC 

26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5657-ND 3.99 33.03 210.72 | NPPC261KFXC-RC 28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5528-ND 1.88 15.57__—_—99.95 | PPTC142LUBN-RC 

27 | 2.60 (66.04) | 2.70(68.58) | S5658-ND 414 34.34 219.04 | NPPC271KFXC-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5529-ND 202 16.70 106.56) PPTC152LJBN-RC 

28 | 2.70(68.58) | 2.80(71.12) | S5659-ND 4.30 35.61 227.18 | NPPC281KFXC-RC 32 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5530-ND 2.00 1656 105.64 PPTC162LUBN-RC 

29 | 280(71.12) | 2.90(73.66) | S5660-ND 4.45 36.83 234.95 | NPPC291KFXC-RC 34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5531-ND 212 1755 111.93) PPTC172LUBN-RC 

30 | 2.90(73.66) | 3.00(76.20) | S5661-ND 4.60 38.14 243.28 | NPPCSO1KFXC-RC a - a i bee ae a ie ee La oe 

31 | 3.00(76.20) | 3.10(78.74) | $5662-ND 4.61 38.22 + -243.83 | NPPC311KFXC-RC 92 (48. - ; i : - 
Gold | 32 | 3.10(78.74) | 3.20(81.28) | S5663-ND 4.76 39.44 251.60 | NPPC321KFXC-RC 40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5534-ND 2.50 20.68 131.91| PPTC202LJBN-RC 

33 | 3.20(81.28) | 3.30 (83.82) | S5664-ND 4.91 40.66 259.37 | NPPC331KFXC-RC 42 | 2.00(50.80) | 212 (53.84) | $5535-ND 261 21.66 —138.20| PPTC212LJBN-RC 

34 | 3.30 (83.82) | 3.40(86.36) | S5665-ND 5.05 41.88 ~—_267.14 | NPPC341KFXC-RC 44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $5536-ND 2.74 22.74 — 145.04| PPTC222LJBN-RC 

35 | 3.40 (86.36) | 3.50(88.90) | S5666-ND 5.20 43.09 274.91 | NPPC351KFXC-RC 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5537-ND 2.86 23.72 151.33 | PPTC232LJBN-RC 

36 | 3.50(88.90) | 3.60(91.44) | S5667-ND 536 44.40 283.24 | NPPC361KFXC-RC 4g | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5538-ND 2.99 24.80 158.18 | PPTC242LJBN-RC 

37 | 3.60(91.44) | 3.70(93.98) | S5668-ND 5.51 45.62 291.01 | NPPC371KFXC-RC Tin 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5530-ND 312 25.87 165.02) PPTC252LJBN-RC 

2 pee | ee ames os Selene e |e nes Ds ss Laleeny 

40 | 3.90 (99.08) | 4.00 (101.60) | S5671-ND 5.95 49.27 _ 314.32 | NPPC401KFXC-RC 56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | $5542-ND 3.49 2891 184.45) PPTC282LJBN-RC 

Fig. 4 — Dual Row Female Headers 58 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | $5543-ND 3.62 2999 191.29 PPTC292LJBN-RC 
: 56 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | S42286-ND 2.31 19.14 122.10] PPTC2B2LFBN 60 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5544-ND = 3.74 30.97 197.58 | PPTC302LJBN-RC 
Tin i 62 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S5545-ND 3.87 32.05 204.43 PPTC312LUBN-RC 

62 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | $4231-ND 2.56 21.17 _135.05 | PPTC312LFBN 

aaa See SS aaa REE Hos | Ba 64 | 3.10(78.74) | 3.22(81.78) | S5546-ND 3.99 3303 210.72 PPTC322LUBN-RC 
a 5 -60 (66.04) | 2.72 (69.08) iG z E Le u 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S5547-ND 4.12 34.10 217.56 PPTC332LJBN-RC 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers - RoHS Compliant 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | $5548-ND 4.24 35.09 223.85] PPTC342LJBN-RC 

q 400 (2.54) | 220(5.58) | S7070ND 65 458 29.23] PPTCOZOLFBN-RC 70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5549-ND 436 96.16 230.70) PPTC352LJBN-RC 

6 "200 (5.08) | .320(8.12) | S7071-ND 74 6.09 —38.85| PPTCO32LFBN-RC 74 | 3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | $5551-ND 4.61 38.22 24.83 | PPTC372LJBN-RC 

8 "300 (7.62) | .420(10.66) | $7072-ND 92 7.63 48.66 | PPTCO42LFBN-RC 76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | $5552-ND 4.74 3927 250.49 PPTC382LUBN-RC 

10 | .400 (10.16) | .520(13.20) | S6105-ND 92 763 48.66) PPTCOS2LFBN-RC 78 | 3.80 (96.52) | 3.92(99.56) | $5553-ND 4.86 40.28 256.97 PPTC392LJBN-RC 

12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | S7074-ND 1.20 992 __63.27| PPTCOB2LFBN-RC 80 | 3.90 (99.06) | 4.02(102.10) | S5554-ND 4.99 41.33 263.63 | PPTC402LUBN-RC 

14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | S7075-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTCO72LFBN-RC 4 100 (2.54) | .220(5.58) | S5555-ND 54 4.44  28.31| PPPCO22LJBN-RC 

16 | .700(17.78) | .820(20.82) | $7076-ND 1.56 1296 82.70 PPTCO82LFBN-RC 6 "200 (5.08) | .320(8.12) | S5556-ND 72 595 37.93 PPPCO32LUBN-RC 

18 | .800 (20.32) | .920(23.36) | $7077-ND 1.75 14.50  92.50| PPTCO92LFBN-RC 8 300 (7.62) | .420(10.66) | $5557-ND 96 7.95 50.69 PPPCO42LUBN-RC 

20 | 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S7078-ND 111 916 58.46 | PPTC102LFBN-RC 10 | .400(10.16) | 520(13.20) | $5558-ND 1.00 8.32 —53.10 | PPPCOS2LJBN-RC 

22 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7079-ND 1.20 9.92 _63.27 | PPTC112LFBN-RC 12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | $5559-ND 1.15 9.54 _ 60.87 | PPPCO62LJBN-RC 

24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S7080-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC122LFBN-RC 14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | S5560-ND 1.14 9.45 60.31| PPPCO72LJBN-RC 

26 | 1.20(30.48) | 1.32 (33.52) | S7081-ND 1.38 11.46 —_73.08| PPTC132LFBN-RC 16 | .700 (17.78) | .820(20.82) | S5561-ND 1.15 9.54 —_60.87| PPPCO82LJBN-RC 

28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7082-ND 156 12.96 — 82.70| PPTC142LFBN-RC 18 | .800 (20.32) | 920 (23.36) | S5562-ND 1.30 10.76 68.64 PPPCO92LJBN-RC 

30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7083-ND 1.66 13.72 87.51 | PPTC152LFBN-RC 20 | 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5563-ND 1.34 11.14 71.04) PPPC102LJBN-RC 

32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | $7084-ND 1.84 15.25 _97.31 | PPTC162LFBN-RC 24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S5565-ND 1.61 13.34 _85.10 | PPPC122LJBN-RC 

34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7085-ND 1.93 16.01 102.12 | PPTC172LFBN-RC 26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S5566-ND 1.75 14.50 92.50) PPPC132LJBN-RC 
hi 36 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | $7086-ND 2.03 16.79 —_ 107.12 | PPTC182LFBN-RC 28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5567-ND 1.88 1557 99.35 PPPC142LJBN-RC 

in 38 | 1.80 (45.72) | 1.92(48.76) | $7087-ND 212 17.55 111.93 PPTC192LFBN-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5568-ND 2.02 1670  106.56| PPPC152LJBN-RC 

40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (61.30) | S6104-ND 212 17.55 111.93 | PPTC202LFBN-RC 32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | S5569-ND 2.00 1656 105.64) PPPC162LJBN-RC 

42 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7089-ND 212 17.55 _111.93 | PPTC212LFBN-RC 34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5570-ND 212 17.55 _111.93| PPPC172LJBN-RC 

¢ [ieee ieee Ea Ge toe S [mae ces ames ts ce pom 

43 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $7092-ND 239 19.84 126.54 | PPTC242LFBN-RC cola | 49 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5573-ND 2.50 20.68 131.91 PPPC202LJBN-RC 

50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $7093-ND 2.49 20.59 131.35 | PPTC252LFBN-RC 42 | 2.00 (50.80) 2.12 (53.84) $5574-ND 261 21.66 138.20 | PPPC212LJBN-RC 

52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7094-ND 2.58 21.34 _ 136.16 | PPTC262LFBN-RC 44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5575-ND 274 22.74 145.04 | PPPC222LJBN-RC 

54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7095-ND 2.76 22.88 145.97 | PPTC272LFBN-RC 43 | 230(68.42) | 2.42 (61.46) | S5577-ND 2.99 24.80 158.18 | PPPC242LJBN-RC 

56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S7096-ND 285 23.64 —150.78| PPTC282LFBN-RC 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5578-ND 3.12 25.87 165.02 PPPC252LJBN-RC 

58 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | S7097-ND 295 24.42 155.77 | PPTC292LFBN-RC 52 | 250 (63.50) | 2.62 (66.54) | $5579-ND 3.24 2685 171.31 PPPC262LJBN-RC 

60 | 2.90(73.66) | 3.02(76.70) | $7098-ND 3.04 25.17 160.58 | PPTC302LFBN-RC 56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S5581-ND 3.49 2891 184.45 PPPC282LJBN-RC 

64 | 3.10 (78.74) | 3.22(81.78) | $7100-ND 3.22 26.71 __170.39 | PPTC322LFBN-RC 58 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | $5582-ND 3.62 2999 _191.29| PPPC292LJBN-RC 

66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S7101-ND 3.31 27.46 175.20 PPTC332LFBN-RC 60 | 2.90(73.66) | 3.02(76.70) | S5583-ND 3.74 30.97 197.58) PPPC302LJBN-RC 

68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | $7102-ND 3.41 28.22 —_ 180.01 | PPTC342LFBN-RC 62 | 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | $5584-ND 3.87 32.05 204.43 PPPC312LJBN-RC 

70 | 3.40 (86.36) | 3.52(89.40) | $7103-ND 3.50 28.97 184.82 | PPTC352LFBN-RC 64 | 3.10(78.74) | 3.22(81.78) | $5585-ND 3.99 3303  210.72| PPPC322LJBN-RC 

72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $7104-ND 3.59 29.75 _ 189.81 | PPTC362LFBN-RC 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S5586-ND 412 34.10 217.56 | PPPC332LJBN-RC 

4 100 (2.54) | .220 (5.58) | S7105-ND 55 4.58 29.23 PPPCO22LFBN-RC 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5587-ND 4.24 35.09 223.85 | PPPC342LJBN-RC 

6 ‘200 (5.08) | .320(8.12) | S7106-ND 74 6.09 38.85 | PPPCO32LFBN-RC 70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5588-ND 436 96.16 230.70) PPPC352LJBN-RC 

8 300 (7.62) | .420(10.66) | S7107-ND 92 7.63 48.66 | PPPCO42LFBN-RC 74 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5590-ND 4.61 38.22 243.83 PPPC372LJBN-RC 

10 | .400 (10.16) | .520(13.20) | $7108-ND 92 763 48.66| PPPCOS2LFBN-RC 76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | S5591-ND 4.74 39.27 250.49 PPPC382LJBN-RC 

12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | S7109-ND 1.20 992 — 63.27| PPPCO62LFBN-RC 78 | 3.80 (96.52) | 3.92(99.56) | $5592-ND 4.86 40.28 256.97 PPPC392LJBN-RC 

14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | S7110-ND 1.29 10.67 68.08 | PPPCO72LFBN-RC 80_| 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S559-ND_ 4.99 _41.33_ 263.63 PPPC4O2LIBN-RC 

S| men | Bes is fe enlboaee Fi Det Co tir, 

30 | ‘900 (22.86) | 1.02(0590) | Sel0eND 111 916 58-46 | PPPCTODLFBN-RC 16 | .700(17.78) | .820 (20.82) | S4577-ND 289 23.95 162.81] PPTCOS2KFMS 

92 | 1.00(2540) | 112 (2844) | S714ND 120 992 63.27 | PPPCTI2LFBN-RC 18 | .800 (20.32) | 920 (23.36) | S4578-ND 3.26 27.00 ‘172.24 PPTCO92KFMS 

ne ee ; : : 30 | 1.40 (35.56) 182 (38.60) | S4584-ND 463 38.37 244.76 | PPTC152KFMS 

24 | 1.40 (27.94) | 1.22 (80.98) | S7115-ND 1.29 10.67 68.08 | PPPC122LFBN-RC 4 
32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | S4585-ND 4.94 40.89 260.85 | PPTC162KFMS 

26 | 1.203048) | 1.32 (33.52) | S7116-ND 1.38 11.46 —_73.08 | PPPC132LFBN-RC i 
34 | 1.60 (40.64) eaten $4586-ND 5.25 43.53 277.69 | PPTC172KFMS 

28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7117-ND 156 12.96 82.70 | PPPC142LFBN-RC se 1.80 (45 73) 90:48 76) REN? o.oo 310.04 | BPTCIBOKFMS 

30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7118-ND 1.66 13.72 87.51 | PPPC152LFBN-RC -80 (45.72) (48.76) H ; ; ; 

i : 42 | 2.00 (50.80) 213 ably $4590-ND 627 51.91 331.15 | PPTC212KFMS 

32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | S7119-ND 1.84 15.25 _97.31 | PPPC162LFBN-RC 

44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4591-ND 656 54.38 346.88] PPTC222KFMS 

34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7120-ND 1.93 16.01 102.12 | PPPCI72LFBN-RC i 

4g | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | $4592-ND 6.86 56.81 362.42] PPTC232KFMS 

36 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | $7121-ND 2.03 16.79 107.12 | PPPC182LFBN-RC ; 

Gold 50 | 2.40 (60.96) 252 (64.00) $4594-ND 7.45 61.74 393.87 | PPTC252KFMS 

38 | 1.80 (45.72) | 1.92(48.76) | $7122-ND 212 17.55 111.93 | PPPC192LFBN-RC a 

40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7123-ND 212 17.55 111.93 | PPPC202LFBN-RC -50 (63.50) (66.54) i : ; : 

42 | 2.00(50.80) | 212 (6884) | S7I2HND 242 1755 111.93 | PPPC212LFBN-RC 54 | 2.60 (66.04) 599 neh $4596-ND 8.05 66.73 425.69 | PPTC272KFMS 

alas ail : : : Tin 56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S4597-ND 8.35 69.19 441.41 | PPTC282KFMS 

44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (66.38) | S7125-ND 2.21 18.30 116.74 | PPPC222LFBN-RC ‘ 

58 | 280(71.12) | 2.92(74.16) | S4598-ND 8.65 71.63 456.95 | PPTC292KFMS 

46 | 2.20(55.88) | 2.32 (68.92) | $7126-ND 230 19.08 121.73 | PPPC232LFBN-RC ; 

60 | 2.90(73.66) | 3.02(76.70) | S4599-ND 8.94 74.10 472.68 | PPTC302KFMS 
43_| 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $7127-ND 239 19.84 126.54 | PPPC242LFBN-RC 

50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $7128-ND 2.49 20.59 131.35 | PPPC252LFBN-RC 62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4600-ND 5.74 47.56 303.40 | PPTC312KFMS 

52 | 250(6350) | 262(6854) | S7I29ND 258 91.34 136.16 | PPPC2S2LFBN-RC 64 | 3.10(78.74) | 3.22(81.78) | S4601-ND 9.53 79.00 503.94] PPTC322KFMS 

WS. ee : : ; 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S4602-ND 9.84 81.55 520.22 | PPTC332KFMS 

54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7130-ND 2.76 22.88 145.97 | PPPC272LFBN-RC i 

68 | 3.30 (83.82) | 3.42(86.86) | S4603-ND 10.14 84.01 535.95 | PPTC342KFMS 

56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S7131-ND 285 23.64 150.78 | PPPC282LFBN-RC : 

70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4604-ND 10.43 86.45 _551.49 | PPTC352KFMS 

58 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | $7132-ND 295 24.42 155.77 | PPPC292LFBN-RC 

60 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $7133-ND 3.04 25.17 160.58 | PPPC302LFBN-RC 72 | 3.50 (88.90) / 3.62 (91.94) | S4605-ND 10.73 88.91 567.21) PPTC362KFMS 

62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $7134-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC312LFBN-RC 74 | 3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | S4606-ND 11.08 91.38 582.94] PPTC372KFMS 

76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | S4607-ND 11.32 93.82 598.48] PPTC382KFMS 

64 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.78) | S7135-ND 3.22 26.71 170.39 | PPPC322LFBN-RC 4 

78 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4608-ND 11.63 96.37 614.76 | PPTC392KFMS 
66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $7136-ND 3.31 27.46 175.20 | PPPC332LFBN-RC i 
80 | 3.90 (99.06) | 4.02(102.10) | S4609-ND 11.93 98.83 630.48 | PPTC402KFMS 

68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | $7137-ND 3.41 28.22 180.01 | PPPC342LFBN-RC 

70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7138-ND 3.50 28.97 _—«184.82 | PPPC352LFBN-RC 4 100 (2.54) ] .220(5.58) | S4610-ND = 917.54 48.10 | PPPCO22KFMS 

72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7139-ND 3.59 29.75 189.81 | PPPC362LFBN-RC 3 for ay ees mee a Aen en See TaoRENe 

TOES | OCS) AGM cae bear | Pera 2 ee | eS ee 

8 200 00 ane) $5517-ND ie 5.95 37.93 PPTCOS2LIBN-AC Gold [30] 1.40 (85.56) | 1.52(38.60) | S463-ND 4.63 38.37 244.76) PPPCTSOKFMS 

"300 (7. ‘ 66) | $5518+ ; 7.95 50. - 32 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $4624-ND 4.94 40.89 260.85 | PPPC162KFMS 
ai 10 | .400 (10.16) | .520(13.20) | $5519-ND 1.00 832 53.10| PPTCOS2LJBN-RC 36 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $4626-ND 5.56 46.05 293.78 PPPC182KFMS 

12 500 (12.70) | .620 (15.74) | S5520-ND 1.15 9.54 60.87 | PPTCO62LUBN-RC 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4627-ND 5.87 48.60 ~—- 310.06 | PPPC192KFMS 

14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | S5521-ND 1.14 945  60.31| PPTCO72LJBN-RC 40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $4628-ND 617 51.16 326.34] PPPC202KFMS 

16 | .700 (17.78) | .820 (20.82) | $5522-ND 1.15 954  60.87| PPTCO82LUBN-RC 42 | 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | $4629-ND 6.27 _51.91__331.15| PPPC212KFMS 

18 | .800 (20.32) | .920 (23.36) | $5523-ND 1.30 10.76 _68.64| PPTCO92LJBN-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 169 


” No. Dimensions 
= SULLINS «1 (2.54mm) Female Headers (Cont.) Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
en ne Tees aime mtn oui 64 | 3.10(78.74) | 3.22(81.78) | $5702-ND 919 7613 485.63 | NPTC322KFMS-RC 
prea lees I " Pee 1 Ae 100 | Part No. 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5703-ND 947 7847 500.61) NPTC332KFMS-RC 
68 | 3.30 (83.82) | 3.42(86.86) | S5704-ND 9.76 80.85 515.78 | NPTC342KFMS-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4630-ND 6.56 = 54.38 346.88 | PPPC222KFMS 70 3.40 (86.36) | 3.52(89.40) | $5705-ND 10.04 83.20 530.77 | NPTC352KFMS-RC 
46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4631-ND 6.86 56.81 362.42 | PPPC232KFMS Tin 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $5706-ND 10.34 85.64 _ 546.31 | NPTC362KFMS-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4634-ND 7.75 64.18 409.41 | PPPC262KFMS 7 3.609144) | 3.729448) MESTOVNDMM 1062 ae.02 561 4a | NPTCa72KEMS-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4635-ND 8.05 66.73 425.69 | PPPC272KFMS z O91 a) (94.48) : : : 
56 2.70 (68.58) | 282(7162) | S4636-ND 835 69.19 441.41 | PPPC2B9KFMS 76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | $5708-ND 10.91 90.39 576.65 | NPTC382KFMS-RC 
78 3.80 (96.52) | 3.92(99.56) | S5709-ND 11.19 92.74 591.63 | NPTC392KFMS-RC 
58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4637-ND 8.65 71.63 456.95 | PPPC292KFMS 80 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5710-ND 11.48 95.12 _ 606.80 | NPTC402KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4638-ND 894 74.10 472.68 | PPPC302KFMS 
Gold 62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4639-ND 5.74 47.56 303.40 | PPPC312KFMS 4 -100 (2.54) .220 (5.58) SATE 90 7.48 47.73 NPPCO22KFMS-RC 
66 | 3.20(81.28) | 3.32 (8432) | S4641-ND 9.84 81.55 520.22] PPPC332KFMS @ |) 200(6.08) | .820(6.12) Beare 125 = 10.38 66.23 | NPPCOS2KFMS-RC 
68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4642-ND 10.14 84.01 _535.95 | PPPC342KFMS. 8 -300 (7.62) | 420 (10.66) |-So71S:ND)) 1.47 12.21 77.89) NPPCO42KFMS-RC 
70 3.40 (86.36) | 352 (69.40) | S464S-ND 10.43 86-45 551.49 | PPPCSSDKEMS 10 400 (10.16) | .520 (13.20) | S5714-ND 1.75 = 14.50 ~—-92.50 | NPPCO52KFMS-RC 
72 | 3.50(88.90) | 3.62 (91.94) | $4644-ND 10.73 88.91 567.21 | PPPC362KFMS. 12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | SS715-ND 2.11 17.46__ 111.37 | NPPCO62KFMS-RC 
74 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S4645-ND 11.03 91.38 582.94 | PPPC372KFMS 14 600 (15.24) | .720 (18.28) | S5716-ND = 2.38 = 19.72 125.80 | NPPCO72KFMS-RC 
76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S4646-ND 11.32 93.82 598.48 | PPPC382KFMS 16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | S5717-ND 2.72 = 22.50-—-143.56 | NPPCO82KFMS-RC 
78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4647-ND 11.63 96.37 614.76 | PPPC392KFMS 18 800 (20.32) | .920 (23.36) | $5718-ND 2.91 24.07 153.55 | NPPCO92KFMS-RC 
80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4648-ND 11.93 98.83 630.48 | PPPC402KFMS 2 mnt at ie Can SUIS ND ace 2087 2 HEPC laces Re 
Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT - RoHS Compliant - ~ - - - - - 
ri a se) | 200 6.58) othe 0 748 — NPTCODDKFMS-RC 24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S5721-ND 3.63 30.04 _~—‘191.66 | NPPC122KFMS-RC 
j ‘200(5.08) | 300(a12) | S867¢-ND 132 10.90 69.56) NPTCOSOKFMS-RC 26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5722-ND 3.93 32.57 207.76 | NPPC132KFMS-RC 
‘300(7.62) | 220 (1066) | Ss674ND 147 12.21 7789) NPTCOADKFMS-RG 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5723-ND 4.22 35.00 -—-:223.30 | NPPC142KFMS-RC 
ne 400 (10.46) | 520 (1320) | $5675-ND 175 1450 9250 | NPTCOS2KFMS-AC 30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5724-ND 4.53 37.53 239.39 | NPPC152KFMS-RC 
12 500 (12.70) | .620(15.74) | S5676-ND 211 17.46 111.37 | NPTCO62KFMS-RC - 1,50 (28.10) | 1.62 (41.14) BSEEZGRVD 4.75 38.95 251.05 | NPPGTG2KFMS-RC 
if “600 (1524) | 720 (1828) | SS677-ND 2.502074 132.28 | NPTCO72KFMS-RC 34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5726-ND 5.04 41.79 266.59 | NPPC172KFMS-RC 
He “700 (1778) | 1820 (20.89) | sse7e-ND 272 2250  14336| NPTCOB2KFMS-RC 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5727-ND 5.35 © 44.31-—-282.68 | NPPC182KFMS-RC 
1a “300 (20.32) | 920 (2336) | $8679-ND 308 2532 161.81 | NPTCO92KFMS-RC 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $5728-ND 5.64 46.75 298.22 | NPPC192KFMS-RC 
0 “900 (22.86) | 1.02 (2590) | S8680-ND 358 2967 189.26) NPTC102KFMS-RC 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5729-ND 5.94 4918 313.76 | NPPC202KFMS-RC 
29 1.00 (2540) | 112 (0844) | s5ea1-ND 332 2782 17557 | NPTC112KFMS-RC Gold 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5730-ND 6.03 49.97_—«-318.76 | NPPC212KFMS-RC 
od 710 (27:94) | 1.22 (30.98) | S5682-ND 3.63 30.04 191.60] NPTCI20KFMS-RC 44 2.40 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5731-ND 6.31 52.32 333.74 | NPPC222KFMS-RC 
26 420 (30.48) | 1132 (33.52) | $5683-ND 3.93 3257 20776) NPTC132KFMS-RC 46 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | $5732-ND 6.60 54.69 348.91 | NPPC232KFMS-RC 
28 4.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5684-ND 422 3500 223.30 NPTC142KFMS-RC 48 | 2.30(58.42) | 2.42 (61.46) | $5733-ND 6.88 57.04 363.90 | NPPC242KFMS-RC 
30 4.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5685-ND 453 3753 239.39| NPTC152KFMS-RC 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $5734-ND 7.18 59.48 379.44 | NPPC252KFMS-RC 
30 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5686-ND 4.75 39.35 251.05 | NPTC162KFMS-RC 52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5735-ND —7.47_——«61.86 394.61 | NPPC262KFMS-RC 
Tin 34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5687-ND 5.04 41.79 266.59 NPTC172KFMS-RC 54 | 2.60 (86.04) | 2.72 (69.08) |(SS736-ND 7.75 64.21 409.59 | NPPC272KFMS-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5688-ND 535 4431 — 282.68| NPTC182KFMS-RC 56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S5737-ND 8.04 66.58 424.76 | NPPC282KFMS-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5690-ND 5.94 49.18 313.76 | NPTC202KFMS-RC 58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $5738-ND 8.32 68.96 439.93 | NPPC292KFMS-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5691-ND 6.03 49.97_-—-318.76 | NPTC212KFMS-RC 60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5739-ND = 8.61 71.31 454.92 | NPPC302KFMS-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5692-ND 6.31 52.32 333.74 | NPTC222KFMS-RC 62 3.00 (76.20) |_3.12(79.24) | S5740-ND 8.90 73.75 470.46 | NPPC312KFMS-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5693-ND 6.60 54.69 348.91] NPTC232KFMS-RC 64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5741-ND = 9.19 76.13 485.63 | NPPC322KFMS-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5694-ND 6.88 57.04 363.90 | NPTC242KFMS-RC 66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $5742-ND 9.47 78.47 500.61 | NPPC332KFMS-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5695-ND 7.18 59.48 379.44 NPTC252KFMS-RC 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5743-ND = 9.76 = 80.85 515.78 | NPPC342KFMS-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5696-ND 7.47 61.86 394.61 | NPTC262KFMS-RC 70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5744-ND 10.04 = 83.20 530.77 | NPPC352KFMS-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5697-ND 7.75 64.21 + 409.59 | NPTC272KFMS-RC 72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5745-ND 10.34 85.64 546.31 | NPPC362KFMS-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5698-ND 8.04 66.58 424.76 | NPTC282KFMS-RC 74 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5746-ND 10.62 88.02 561.48 | NPPC372KFMS-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S5699-ND 8.32 68.96 439.93 | NPTC292KFMS-RC 76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $5747-ND 10.91 90.39 576.65 | NPPC382KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5700-ND 8.61 71.31 454.92 | NPTC302KFMS-RC 78 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | S5748-ND 11.19 92.74 591.63 | NPPC392KFMS-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5701-ND 8.90 73.75 _470.46 | NPTC312KFMS-RC 80 _| 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5749-ND 11.48 95.12 _ 606.80 | NPPC402KFMS-RC 


Single Straight 


Features: 


* 025” (.64mm) square pins ¢ Available in 36-pin version or 1 ~ 35 size to meet your application 


Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes 
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* Temperature: -65°C ~ 125°C * UL Flammability 


Materials: 
* Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: GTC, GEC — .00010” Tin; 
GZC, GBC — .000010” Gold; Tail: .00010” Tin 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... 
Dimensions STEP 1 STEP 2 STEP 3 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin 
Finish A B Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Single Row Straight SMT (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) 
Tin | 9-230 (5.84) | 0.320 (8.13) | S1013E-36-ND 3.90 34.94 287.70 | GEC36SABN-M30 $1013E-XX-ND 1.64 07 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1023E-36-ND 4.33 38.76 319.20 | GEC36SFBN-M30 $1023E-XX-ND 1.75 08 
Gold | 9-230 (5.84) | 0.320 (8.13) | S1033E-36-ND 4.42 39.53 325.50 | GBC36SABN-M30 $1033E-XX-ND 1.82 08 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1043E-36-ND 5.04 45.14 371.70 | GBC36SFBN-M30 $1043E-XX-ND 2.10 09 
Single Row Right-Angle SMT (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) 
Tin | 9-280 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1113E-36-ND 3.33 29.84 245.70 | GEC36SBSN-M89 $1113E-XX-ND 1.34 .06 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | $1123E-36-ND 3.53 31.62 260.40 _| GEC36SGSN-M89 $1123E-XX-ND 1.52 06 
Gold | 2-230 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1133E-36-ND 4.73 42.33 348.60 | GBC36SBSN-M89 $1133E-XX-ND 171 09 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | S1143E-36-ND 3.93 35.19 289.80 | GBC36SGSN-M89 $1143E-XX-ND 1.57 07 
Dual Row Straight SMT (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) 
Tin | 9-280 (5.84) | 0.420 (10.69) | S2331E-36-ND 5.33 47.69 392.70 | GEC36DABN-M30 $2331E-XX-ND 2.14 10 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2341E-36-ND 6.50 58.14 478.80 | GEC36DFBN-M30 $2341E-XX-ND 2.69 24 
Gold | 9-230 (5.84) | 0.420 (10.69) | S2351E-36-ND 6.27 56.10 462.00 | GBC36DABN-M30 $2351E-XX-ND 2.44 12 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2361E-36-ND 7.84 70.13 577.50 | GBC36DFBN-M30 $2361E-XX-ND 3.05 30 


HOW TO ORDER: 
4 EASY STEPS 


How do | order an S1013E header 


with 16 pins? 
Call Digi-Key for pricing, 


or determine the cost yourself 


Step 1. 


Step 2. 


Step 3. 


Step 4. 


Step 1. 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


following the steps below. 


sSOOOOO 


Base Part 
Number —4 


-ND 


Number of 


Desired Pins 
per Row 

Select needed Digi-Key Part Number 

and number of pins desired. 

Begin with the appropriate “Base Price” 

of your selected part number (refer to 

chart). 

Multiply the number of pins you desire 

(minus one) by the “Pin Adder” of your 

selected part number (refer to chart). 


Add Step 2 and Step 3 together for 
final cost! 


Our Example: 
$1013E-16-ND 


1.64 (1 pin- Base Price) 
15 x .07 = 1.05 (15 pins - Pin Adder) 
Your Cost = $2.69 (16 pins - Total) 


NOTE: For quantities of 10 or more, 


call DIGI-KEY. 


170 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= SULLINS' .1” (2.54mm) Male Headers 


Features: ° .025” (.64mm) square pins * Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 
125°C UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes Materials: ¢ Insulator Material: Black thermoplastic polyester 


* Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: PEC — .00010” Tin; PBC — .000010”; Tail: .00010” Tin \ [ry file [E Ie qs 
AVAMAUOIS IF) 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A : 
ey ¢ aA 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... | ©) KO 
Dimensions STEP 1 STEP2 | STEPS [Dr We reahaynel 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin Pin SrsSlonss 
Finish A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. Price Adder 
Single Row Straight (36 Pins) — RoHS Compliant (36 Brae hotles Coupiant 
"230 (6.84) | 120 (3.05) | S1012E-36-ND 1.25 11.22 9240] PEC36SAAN | | S1012E-XX-ND A 02 
"930 (5.84) | 230 (584) | S1022E-36-ND 217 1938 15960 pec36sABN | | S1022E-XX-ND | 86 ‘03 How To Order — 4 Easy Steps 
'230 (5.84) | .320(8.13) | S1032E-36-ND 234 2091  172.20| PEC36SACN | | $1032E-xX-ND | 1.00 03 
'230 (5.84) | .420 (10.67) | $1042E-36-ND 2.51 2244 184.80 | PEC36SADN | | S1042E-XX-ND | 1.18 03 : p 
230 (5.84) | 520 (13.21) | S1052E-36-ND 2.74 24.48 201.60 | PEC36SAEN $1052E-XX-ND 1.33 03 How do! order an $1012E header with 16 pins? 
"230 (5.84) | .620 (15.75) | S1062E-36-ND 3.39 3035 249.90 | PECS6SAFN | | S1062E-XX-ND | 1.57 ‘04 _ : } 
Tin | 230 (5.84) | .720 (18.29) | $1072E-36-ND 3.56 31.88 © 262.50 | PEC36SAGN | | S1072E-XX-ND | 1.42 05 Call Digi-Key where you'll receive the price. 
230 (5.84) | .820 (20.83) | S1082E-36-ND 3.76 33.66 _ 277.20 | PEC36SAHN | | S1082E-XX-ND | 1.60 05 
"318 (8.08) | .120 (3.05) | $1212E-36-ND 1.60 14.28 117.60 | PECS6SFAN | | S1212E-XX-ND 68 02 or 
318 (8.08) | .220 (5.59) | $1222E-36-ND 254 2270 186.90 | PECS6SFBN | | $1222E-xX-ND | 1.22 03 
"318 (8.08) | .320(8.13) | $1232E-36-ND 279 2499 205.80 PEC36SFCN | | $1232E-xX-ND | 1.40 03 z 
"318 (8.08) | .420 (10.67) | $1242E-36-ND 2.99 2678 220.50 PECS6SFDN | | S1242E-xX-ND | 1.24 ‘04 Determine the cost yourself 
'318 (8.08) | 520 (13.21) | S1252E-36-ND 4.05 36.21 298.20 | PEC36SFEN | | $1252E-xX-ND | 1.47 06 
"230 (5.84) | 120 (3.05) | S1011E-36-ND 1.60 14.28 117.60 | PBC36SAAN | | S1011E-XX-ND 68 02 Ss E ND 
230 (5.84) | .230 (5.84) | S1021E-36-ND 259 23.21 191.10 | PBC3G6SABN | | S1021E-XX-ND | 1.25 ‘03 7 = 
230 (5.84) | .320(8.13) | S1031E-36-ND 2.82 2525 207.90 | PBC3GSACN | | S1031E-XX-ND | 1.43 03 
'230 (5.84) | 420 (10.67) | S1041E-36-ND 299 26.78 220.50) PBC36SADN | | S1041E-XX-ND | 1.24 ‘04 
230 (5.84) | 520 (13.21) | S1051E-36-ND 3.16 2831 233.10 PBC36SAEN S1051E-XX-ND | 1.42 04 Base Part Number — = Number of 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S1061E-36-ND 3.85 3443 283.50) PBC36SAFN | | S1061E-XX-ND | 1.68 05 Desired Pins 
Gold | 230 (5.84) | 720 (18.29) | S1071E-36-ND 410 3672 30240] PBCa6SAGN | | S1O71E-XX-ND | 1.52 ‘06 caw 
230 (5.84) | .820 (20.83) | S1081E-36-ND 4.28 38.25 315.00 | PBC3GSAHN | | S1081E-XX-ND | 1.70 06 p 
"318 (8.08) | .120 (3.05) | S1211E-36-ND 1.97 17.60 144.90 | PBC3GSFAN | | S1211E-XX-ND 70 03 
"318 (8.08) | .220 (5.59) | S1221E-36-ND 3.14 28.05 231.00 | PBC36SFBN | | S1221E-XX-ND | 1.39 ‘04 oar 
"318 (8.08) | 320 (813) | $1231E-36-ND 339 30.35 249.90 | PBC36SFCN | | S1231E-XX-ND | 157 ‘4 Step1. Select needed “Digi-Key Part Number” and 
"318 (8.08) | .420 (10.67) | S1241E-36-ND 3.56 31.88 262.50 | PBC3GSFDN | | S1241E-xX-ND | 1.42 05 i i 
318 (8.08) | 520 (13.21) | S1251E-36-ND 4.70 42.08 346.50 | PBC36SFEN | | S1251E-XX-ND | 2.04 06 number of pins desired. 
Single Row Right-Angle (36 Pins) eee SoG] Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your 
230 (5.84) | 100 (2.54) ]S1112E-36-ND® 1.82 1632 134.40] PECSGSBAN | | S1112E-XX-ND®| 92 02 selected Part Number (refer to chart). 
230 (5.84) | .200 (5.08) | $1122E-36-ND@ 237 2117 174.30 | PEC36SBBN | | $1122E-xX-ND@ | 1.04 03 
'230 (5.84) | .300 (7.62) | $1132E-36-ND@ 342 3060 252.00 | PEC36SBCN | | $1192E-XX-ND@ | 1.60 ‘04 Step 3. Multiply the number of pins you desire 
tin | -230(5.84) | 400 (10.16) | $1142E-36-ND® 4.59 41.06 338.10 | PECSSSBDN | | S1142E-XX-ND@ | 1.95 ‘06 3 ase = 
in| 230 (5.84) | .500 (12.70) | S1152E-36-ND@ 4.87 43.61 359.10 | PEC36SBEN | | S1152E-XX-ND@ | 1.88 07 (minus one) by “Pin Adder” of your selected 
"318 (8.08) | .100 (2.54) | S1312E-36-ND@ 2.37 21.17 174.30 | PECS6SGAN | | $1312E-xX-ND@ | 1.04 03 Part Number (refer to chart). 
"318 (8.08) | .200 (5.08) | $1322E-36-ND@ 4.22 37.74 310.80 | PEC36SGBN | | $1322E-xX-ND@ | 1.65 06 
"318 (8.08) | .200 (5.08) | $1322-36-ND 348 31.11 256.20 | PTC36SGBN | | $1322-xx-ND 1.31 07 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final 
"230 (5.84) | 100 (2.54) | S1111E-36-ND@ 222 1989 163.80 | PBC36SBAN | | S1111E-xXX-ND@ | 91 03 
230 (5.84) | 200 (5.08) | S1121E-36-ND@ 279 2499 205.80 | PBC36SBBN | | S1121E-XX-ND@ | 1.40 03 Cost. 
230 (5.84) | 300 (7.62) | S1131E-36-ND@ 3.93 35.19 289.80) PBC36SBCN | | S1131E-Xx-ND@ | 1.37 ‘06 
Gold | 230 (5.84) | 400 (10.16) | S1141E-36-ND@ 5.19 4641 382.20 | PBC36SBDN | | S1141E-XX-ND@ | 2.13 07 
230 (5.84) | 500 (12.70) | S1151E-36-ND@ 547 48.96 403.20 | PBCaGSBEN | | S1151E-XX-ND@ | 2.39 07 Our Example Your Digi-Key Part Number 
"318 (8.08) | .100 (2.54) | S1S11E-36-ND@ 2.85 2550  210.00| PBC36SGAN | | S1311E-xX-ND@ | 1.46 03 
318 (8.08) | 200 (5.08) | S1321E-36-ND® 4.87 43.61 359.10 | PBC36SGBN | | Si321E-Xx-ND@ | 1.88 07 Step 1 $1012E-16-ND s E-  -ND 
Dual Row Straight (72 Pins) — RoHS Compliant a Peo novel con silant _ 
(230 (5.84) | .120 (3.05) | $2012E-36-ND 228 2040 168.00 | PEC36DAAN | | S2012E-XX-ND 04 03 Step 2. AI —— 
'230 (5.84) | .2305.84) | $2022E-36-ND 3.39 3035 249.90 | PEC36DABN | | S2022E-xx-ND | 1.57 04 
230 (5.84) | .320 (8.13) | $2032E-36-ND 4.82 43.10 354.90 | PECS6DACN | | S2032E-xX-ND | 1.82 07 Step 3 15x .02 = .30 x = 
230 (5.84) | .420 (10.67) | $2042E-36-ND 5.24 46.92 386.40) PEC36DADN | | S2042E-Xx-ND | 2.18 ‘07 : Cee — *— = ——_ 
'230 (5.84) | 520 (13.21) | $2052E-36-ND 5.61 50.24 413.70 | PEC36DAEN | | Sp059E-xx-ND | 2.21 08 
; .230 (5.84) | .620 (15.75) | S2062E-36-ND 7.24 64.77 533.40 | PEC36DAFN $2062E-XX-ND 2.92 10 Step 4. Your Cost = $.71 Your Cost = 
Tin | .230 (5.84) | .720 (18.29) | $2072E-36-ND 7.70 68.85 567.00 | PEC36DAGN | | S2072E-xx-ND | 297 a 
230 (5.84) | .820 (20.83) | $2082E-36-ND 818 73.19 60270 | PEC36DAHN | | S2082E-xX-ND | 3.36 A 
"318 (8.08) | .120 (8.05) | S2212E-36-ND 2.85 2550 210.00 | PECS6DFAN | | So012E-xxX-ND | 146 03 tae 
(318 (8.08) | .220 (5.59) | $2222E-36-ND 4.42 39.53 325.50 | PEC3SDFBN | | Son00E-xx-ND | 1.83 | 06 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .320(8.13) | $2232E-36-ND 4.85 43.35 357.00 | PECS6DFCN | | soo39E-xx-ND | 1.85 ‘07 
"318 (8.08) | .420 (10.67) | $2242E-36-ND 5.27 47.18 388.50 | PEC36DFDN | | Soo4oe-xx-ND | 2.21 ‘07 call DIGI-KEY. 
318 (8.08) | 520 (13.21) | $2252E-36-ND 6.78 60.69 499.80 | PEC36DFEN | | soo59E-xx-ND | 2:87 ‘09 
230 (5.84) | .120 (3.05) | S2011E-36-ND 288 2576  212.10| PBC36DAAN | | S011E-xX-ND | 1.49 04 
230 (5.84) | .230 (5.84) | S2021E-36-ND 4.22 37.74 310.80 | PBC36DABN | | Sp021E-xX-ND | 1.65 06 
"230 (5.84) | .320(8.13) | S2031E-36-ND 5.87 5253 432.60 | PBC36DACN | | S2031E-xX-ND | 239 08 
'230 (5.84) | .420 (10.67) | S2041E-36-ND 6.24 55.85 459.90 | PBC36DADN | | sp04iE-xX-ND | 2.41 09 
'230 (5.84) | 520 (13.21) | S2051E-36-ND 6.67 5967 491.40 | PBC3GDAEN | | S2051E-XX-ND | 2.7 ‘09 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S2061E-36-ND 8.38 7497 617.40 | PBC3GDAFN | | S2061E-XX-ND | 3.23 12 
Gold | 230 (5.84) | 720 (18.29) | S2071E-36-ND 8.86 7931 653.10 PBC36DAGN | | S2071E-xX-ND | 3.63 12 
230 (5.84) | .820 (20.83) | S2081E-36-ND 9.35 83.64 688.80 | PBC36DAHN | | S2081E-XX-ND | 3.71 13 
“318 (8.08) | .120 (3.05) | S2211E-36-ND 3.68 32.90 270.90 | PBC36DFAN | | S2011E-Xx-ND | 1.50 05 
318 (8.08) | .220(5.59) | $2221E-36-ND 5.59 4998 411.60 | PBC36DFBN | | Soo01E-xx-ND | 218 ‘08 
318 (8.08) | .320(8.13) | $2231E-36-ND 6.01 5381 443.10 | PBC36DFCN | | Soo31E-xx-ND | 2.54 ‘08 t joe bets 100 (2.54) 
"318 (8.08) | .420 (10.67) | $2241E-36-ND 647 57.89 476.70 | PBC3GDFDN | | Soo4iE-xx-ND | 256 ‘09 100 (2.54) 100 (2. 060. x 
"318 (8.08) | 520 (13.21) | S2251E-36-ND 812 72.68 598.50 | PBC36DFEN | | S2951E-xx-ND | 3.33 Y ss ; 82) yp 
ight. ail D fF 100 (2.54) 
Dual Row Right-Angle (72 Pins) — RoHS Compliant ia pine) = Bee Compiank wy P82 i yal = 
230 (5.84) .100 (2.54) ]$2112E-36-ND 342 30.60 252.00 | PECS6DBAN | | $2112E-xX-ND | 1.60 04 Bi 
230 (5.84) | .200 (5.08) | $2122E-36-ND 4.90 43.86 361.20 | PECS6DBBN | | $2122E-xX-ND | 1.91 07 
'230 (5.84) | .300 (7.62) | $2132E-36-ND 7.38 66.05 543.90 | PEC36DBCN | | $2132E-xX-ND | 2.73 oT ‘ ; 
Tin | .230 (5.84) | .400 (10.16) | S2142E-36-ND 8.18 73.19 602.70 | PEC36DBDN $2142E-XX-ND 3.36 A gingle Ri Su ce pea Ri Dual \ 
230 (5.84) | 500 (12.70) | S2152E-36-ND 8.89 79.56 655.20 | PEC36DBEN S2152E-XX-ND | 3.66 12 ral) ight Angle Straight ight Angle 
"318 (8.08) | .100 (2.54) | $2312E-36-ND 6.50 58.14 478.80 | PECS6DGAN | | S2312E-xX-ND | 2.59 09 
"318 (8.08) | .200 (5.08) | $2322E-36-ND 7.98 71.40 588,00 | PEC36DGBN | | So309E-xx-ND | 3.23 ot 
230 (5.84) | .100 (2.54) | S2111E-36-ND 4.16 37.23 306.60 | PBC3G6DBAN | | S2111E-xXX-ND | 1.59 06 050 (1.27) Typ. .025 (0.64) Sq. 
'230 (5.84) | 200 (5.08) | S2121E-36-ND 5.84 5228 430.50 | PBC3G6DBBN | | S2121E-XX-ND | 2.36 ‘08 
"230 (5.84) | .300 (7.62) | S2131E-36-ND 858 76.76  63210| PBC36DBCN | | S2131E-XX-ND | 3.41 12 
Gold | 230 (5.84) | 400 (10.16) | S2141E-36-ND 9.32 83.39 686.70 | PBC36DBDN | | S2141E-xX-ND | 3.68 13 
230 (5.84) | 500 (12.70) | S2151E-36-ND 10.03 89.76 _ 739.20 | PBC3GDBEN | | S2151E-xX-ND | 3.97 14 Single Row 
"318 (8.08) | .100 (2.54) | S2311E-36-ND 7.67 68.60 564.90 | PBC3G6DGAN | | So311E-xX-ND | 2.94 7 
318 (8.08) | .200 (5.08) | S2321E-36-ND 935 83.64 688.80 | PBC36DGBN| | S2321E-XX-ND | 3.71 13 
Shorting Jumpers P| yell ll I 
Tin ii “bo $9000-ND — —] STCO2SYAN lJ l lJ UJ 
[Au Flash ee $9001-ND — 8 — | SPco2svAN 
Gold -256—lGpen end | §9002-ND — 131 — | SSCO2SYAN Dual Row ee rene 44) — 
@ RoHS Compliant 
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BergStik™ .100” (2.54mm) Headers 


No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI 
Fig.| Positions | Plating A B Part No. 1 25 Part No Fig.| Positions | Plating A B Part No. 1 25 Part No. 
Straight Single Row 12 609-3316-ND NEW! 1.28 17.22 | 68016-112HLF 
4 609-3248-ND NEW! 30 3.35 | 68000-104HLF 16 A 609-3317-ND NEW! 85 10.34 | 68016-116HLF 
6 609-3249-ND NEW! 50 6.05 | 68000-106HLF 26 30u” Gold | 0.280 (5.84) 0.120 (3.05) 609-3318-ND NEW! 2.16 31.96 | 68016-126HLF 
8 609-3400-ND NEW! 2.49 37.32 | 68000-108HLF 36 609-2225-ND 2.37 32.00 | 68016-136HLF 
10 ‘i 609-3250-ND NEW! 49° 5.77 | 68000-110HLF 4 609-3319-ND NEW! 27 3.03 | 68016-204HLF 
1g | 30H Gold | 0.280 (6.84) 0.095 (2.41) | eno a951-ND NEW! 79 10.04 | 68000-112HLF 6 609-3320-ND NEW! — 8210.08 | 68016-206HLF 
16 609-3252-ND NEW! 1.04 = 14.29 | 68000-116HLF 8 609-3321-ND NEW! A6 5.38 | 68016-208HLF 
20 609-3253-ND NEW! 1.10 15.07 | 68000-120HLF 10 609-3322-ND NEW! 93 11.67 | 68016-210HLF 
26 609-3254-ND NEW! 4.38 19.12 | 68000-126HLF 12 15” Gold | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) |609-3323-ND NEW! 96 12.30 | 68016-212HLF 
4 609-3255-ND NEW! 31 3.68 | 68000-204HLF 16 609-3324-ND NEW! 1.34 18.51 | 68016-216HLF 
6 609-3256-ND NEW! 43 5.21 | 68000-206HLF 2 20 609-3325-ND NEW! 1.55 20.97 | 68016-220HLF 
8 609-3257-ND NEW! 51. ~—«6.27. | 68000-208HLF 26 609-3326-ND NEW! 195 28.65 | 68016-226HLF 
; 10 | 15y” Gold | 0.230 (5.84) 0.095 (2.41) | 609-3258-ND NEW! 65 _—-8.09 | 68000-210HLF 36 609-2226-ND 1.87 25.96 | 68016-236HLF 
12 609-3259-ND NEW! 72 ~—«9,02 | -68000-212HLF 4 609-3407-ND NEW! 1.69 23.50 | 68016-404HLF 
16 609-3260-ND NEW! 91 11.37 | 68000-21GHLF 8 809-3327-ND NEW! = 74 9.23 | 68016-406HLF 
26 609-3261-ND NEW! 1.28 17.25 | 68000-226HLF 8 809-3328-ND NEW! = 8710.89 | 68016-408HLF 
4 609-3962-ND NEW? 303.42 | G8000-404HLE 10 _ 609-3329-ND NEW! 97 12.67 | 68016-410HLF 
. ROE 30 3.78 | B8000-406HIE 12 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) |609-3330-ND NEW! 42 5.04 | 68016-412HLF 
A FROMNIVMEWA 35. 445 | GS000-408HIE 16 609-3331-ND NEW! 1.29 17.42 | 68016-416HLF 
10 ROPE © 53. 653. | BRDD0-A10HLE 20 609-3408-ND NEW! 149 20.16 | 68016-420HLF 
12 | 100" Tin | 0.230 (6.84) 0.095 (2.41) | 609-3266-ND MEW! 637.84 | 68000-412HLE 26 COU cegDINE WG 61.79 © 25.51 | 68016-426HLF 
16 609-3267-ND NEW! 80 9.68 | 68000-41GHLF 36 __|BO8=2227eND) 1.85. _ 18.17 | G8016-496HLF 
18 609-3268-ND NEW! 8710.89 | 68000-418HLF Straight Dual Row 
20 609-3269-ND NEW! 94 11.76 | 68000-420HLF 4 Coc UE UDINE WIG §=.38 4.43 | 67996-104HLF 
26 609-3270-ND NEW! 1.09 14.94 | 68000-426HLF 6 COO S20ANDINEWE) =648 5.68 | 67996-106HLF 
4 609-3271-ND NEW! 41 4.82 | 68001-104HLF i. eee mene es oa sees NOE 
-! | i - ai bi bs 
: see te ae - a SOLARA 12 . 609-3204-ND NEW! 8410.22 | 67996-112HLF 
10 RA COMNIMETA 50 6.02 | BA0D1-110HLE 16 | 30” Gold | 0.230 (5.84) 0.095 (2.41) |609-3205-ND NEW! 1.07 14.69 | 67996-116HLF 
12 | 30y" Gold | 0.230 (6.84) 0.120 (3.05) | 609-3275-ND NEW! 53 «6.51 | 68001-112HLE 20 COU S20 DINE WES 61.13 15.48 | 67996-120HLF 
46 RT ANNIRIETOE 1.091494. | eR001-116HLF 24 609-3207-ND NEW! 1.34 18.05 | 67996-124HLF 
20 609-3401-ND NEW! 1.01 13.95 | 68001-120HLF . Ee Eapaeeta iret 
26 609-3277-ND NEW! 1.32 17.71 | 68001-126HLF i ORDO EW? 32=«78” @7008-504HLE 
36 609-2222-ND 1.51 21.65 | 68001-136HLF : PeSTAINERN in 79. | 67996 DUGHLE 
4 609-3402-ND NEW! 45 5.23 | 68001-204HLF a | ; 
‘ PREMIER ss 7a | ea001-206HIF 8 609-3211-ND NEW! 1.41 15.31 | 67996-208HLF 
8 609-3278-ND NEW! 80 9.84 | 68001-208HLF io See ers, Co Tra pasate 
10 609-3279-ND NEW! 60 7.53 | 68001-210HLF 3. | 4g | 15H” Gold | 0.230 (6.84) 0.095 (2.41) [ene aaca un ewe 477 74°60 | 87096-D16HLE 
1 | 12 | 15p” Gold | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) | 609-3280-ND NEW! 72 9.02 | 68001-212HLF 0 aeoriteem on 12.83 | 67996-200HF 
Bd pees §=—80 11.28 | 68001-216HLF 24 609-3215-ND NEW! 1.15 15.87 | 67996-224HLF 
20 COS S282:NDINEWI, 1.00 13.79 | 68001-220HLF 26 609-3216-ND NEW! 4.82 75.36 | 67996-226HLF 
26 COR SPENEINEWIG §=61.13 15.49 | 68001-226HLF 32 609-3217-ND NEW! 1.39 19.15 | 67996-232HLF 
36 60952223;ND 1.45 20.36 | 68001-286HLF q 609-3300-ND NEW! 31 3.45 | 67996-404HLF 
4 609-3404-ND NEW! 1.93 28.42 | 68001-404HLF 6 FOeoTANINEW 37 423 | 67996406HLE 
8 609-3284-ND NEW! = 424.86 | 68001-406HLF 8 609-3391-ND NEW! 43 5.15 | 67996-408HLF 
8 809-3405-ND NEW! = 2.50 37.44 | 68001-408HLF 10 609-3392-ND NEW! 2.45 36.70 | 67996-410HLF 
10 609-3285-ND NEW! 53 6.53 | 68001-410HLF 12 i 609-3019-ND NEW? 51. —=«aG12. | G7996-412HLF 
12 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) | 609-3286-ND NEW! 63 += 7.84 | 68001-412HLF jg | 100H" Tin | 0.280 (5.84) 0.095 (2.41) [eng soo0.ND MEW! © «72~=«9.05 | (67996-416HLF 
16 Ceeunemg §=6-79 «(10.08 | 68001-4i6HLF 20 609-3221-ND NEW! 84 10.31 | 67996-420HLF 
20 CO S2SCNDINEWIG §=—.94 11.76 | 68001-420HLF 24 609-3222-ND NEW! 9712.66 | 67996-424HLF 
26 609-3289-ND NEW! = 1.13 15.49 | 68001-426HLF 26 609-3223-ND NEW! 1.02 13.46 | 67996-426HLF 
36 609-2224-ND 1.31 17.61 | 68001-436HLF 32 609-3224-ND NEW! 1.20 16.43 | 67996-432HLF 
4 609-3290-ND NEW! 36 4.26 | 68002-104HLF 4 609-3225-ND NEW! 39 4.59 | 67997-104HLF 
6 609-3291-ND NEW! = 343.95 | 68002-106HLF 6 609-3393-ND NEW! 2.25 32.19 | 67997-106HLF 
i ane NEW! . oe aa eae 8 609-3226-ND NEW! 60 7.54 | 67997-108HLF 
" -3293-ND NEW! ; - 10 609-3394-ND NEW! 264 40.50 | 67997-110HLF 
12 | 30H" Gold | 0.250 (5.84) 0.150 (3.81) | 09 3904-ND NEW! 75 = 9.39 | 68002-112HLF 12 609-3227-ND NEW! 81 9.90 | 67997-112HLF 
16 609-3295-ND NEW! 97 12.35 | 68002-116HLF 16 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) |609-3228-ND NEW! 1.01 13.21 | 67997-116HLF 
20 609-3296-ND NEW! 1.04 14.34 | 68002-120HLF 20 609-3229-ND NEW! 4.73 73.85 | 67997-120HLF 
26 609-3297-ND NEW! = 1.32 17.80 | 68002-126HLF 24 609-3230-ND NEW! 3.24 = 45.41 | 67997-124HLF 
4 609-3298-ND NEW! = 323.76 | 68002-204HLF 26 609-3231-ND NEW! 1.58 21.32 | 67997-126HLF 
6 609-3299-ND NEW! 45 = 5.31 | 68002-206HLF 32 609-3232-ND NEW! 1.50 20.33 | 67997-132HLF 
8 609-3300-ND NEW! 51 6.10 | 68002-208HLF 72 609-2219-ND 2.77 41.44 | 67997-172HLF 
2} 10 | 15y" Gold | 0.230 (6.84) 0.150 (3.81) | 609-3301-ND NEW! 60 7.34 | 68002-210HLF 4 609-3233-ND NEW! 1.64 22.78 | 67997-204HLF 
12 609-3302-ND NEW! 73 8.98 | 68002-212HLF 3 6 609-3234-ND NEW! 42 4.98 | 67997-206HLF 
16 609-3303-ND NEW! 90 11.28 | 68002-216HLF 8 609-3235-ND NEW! 43 5.20 | 67997-208HLF 
26 609-3304-ND NEW! = 1.26 17.02 | 68002-226HLF 10 609-3236-ND NEW! 52 6.47 | 67997-210HLF 
4 609-3305-ND NEW! 28 3.13 | 68002-404HLF 12 609-3237-ND NEW! 93 11.64 | 67997-212HLF 
6 609-3306-ND NEW! 43 5.14 | 68002-406HLF 16 | 15,” Gold | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) |609-3238-ND NEW! 91 11.42 | 67997-216HLF 
8 609-3406-ND NEW! 39 4.65 | 68002-408HLF 20 609-3239-ND NEW! 137 18.93 | 67997-220HLF 
10 7 609-3307-ND NEW! 53 6.53 | 68002-410HLF 24 609-3395-ND NEW! 1.01 13.85 | 67997-224HLF 
42 | 100u" Tin | 0.230 (6.84) 0.150 (3.61) | Goq 3308.ND MEW! 63 7.84 | 68002-412HLF 26 609-3240-ND NEW! 113 15.52 | 67997-226HLF 
16 609-3309-ND NEW! 86 10.80 | 68002-416HLF 32 609-3241-ND NEW! 139 19.15 | 67997-232HLF 
20 609-3310-ND NEW! 94 11.76 | 68002-420HLF 72 609-2220-ND 2.39 35.26 | 67997-272HLF 
26 609-3311-ND NEW! 1.26 17.02 | 68002-426HLF 4 609-3242-ND NEW! = .27_~—S«3.00 | 67997-404HLF 
Right Angle Single Row 6 609-3396-ND NEW! 1.07 14.72 | 67997-406HLF 
4 609-3312-ND NEW! ‘AT 5.60 | 68016-104HLF 8 100” Tin | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) |609-3397-ND NEW! 263 39.01 | 67997-408HLF 
6 By 609-3313-ND NEW! 39 4.54 | 68016-106HLF 10 609-3243-ND NEW! 35 4.16 | 67997-410HLF 
g | 30H" Gold | 0.230 (6.84) 0.120 (3.05) | Goa 3314-ND NEW! 1.00 13.17 | 68016-108HLF 12 609-3244-ND NEW! = 587.12 | 67997-412HLF 
10 609-3315-ND NEW! 51 6.26 | 68016-110HLF (Continued) 
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> No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI 
BergStik™ .100” (2.54mm) Headers (cont, Fig. | Positions | Plating A B Part No. 125 _| PartNo. 
16 609-3337-ND NEW! 79 10.00 | 68021-11GHLF 
20 609-3338-ND NEW! 98 12.94 | 68021-120HLF 
No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing Fel a 30y” Gold | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) eter eit Be es eee et SeRLE 
Fig.| Positions | Plating A B Part No. 1 25 | Part No. -3340-ND NEW! : 5. A 
32 609-3341-ND NEW! 1.24 17.51 | 68021-132HLF 
16 609-3398-ND NEW! 5.22 86.82 | 67997-41GHLF - poset wet. sana | GROSS ZOHIE 
: ot ae ss SENN at | arate 
"Ti -3245- qt ; : 6 609-3343-ND NEW! 41 4.83 | 68021-20GHLF 
3} 9g | 100K" Tin | 0.280 (5.84) 0.120 (3.05) | En9 so46-ND NEW! 1.04 13.57 | 67997-426HLF 8 609-3344-ND NEW? 48 5.69 | G8021-O08HLF 
32 609-3247-ND NEW! 1.18 16.70 | 67997-432HLF 10 609-3410-ND NEW! AQ 5.74 | 68021-210HLF 
72 609-2221-ND 1.23 16.69 | 67997-472HLF 12 609-3345-ND NEW! = 1.11 15.25 | 68021-212HLF 
4 609-3361-ND NEW! 1.24 17.44 | 68602-104HLF 16 | 15” Gold | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) | 609-3346-ND NEW! 88 11.24 | 68021-216HLF 
8 609-3362-ND NEW! 42 4.99 | 68602-108HLF 20 609-3347-ND NEW! 98 12.94 | 68021-220HLF 
12 609-3363-ND NEW! 49 5.90 | 68602-112HLF 24 609-3348-ND NEW! 1.17 16.13 | 68021-224HLF 
16 . 609-3364-ND NEW! 62 7.73 | 68602-11GHLF 4| 26 609-3349-ND NEW! 99 13.15 | 68021-22GHLF 
29 | SH" Gold | 0.280 (6.84) 0.150 (3.81) | 9 ac65.ND MEW! 1.05 13.73 | 68602-120HLE 32 609-3350-ND NEW! 1.47 20.52 | 68021-232HLF 
24 609-3366-ND NEW! 1.20 16.47 | 68602-124HLF 72 609-2229-ND 2.90 44.44 | 68021-272HLF 
26 609-3367-ND NEW! 1.20 16.96 | 68602-126HLF 4 609-3351-ND NEW! = 303.46 | 68021-404HLF 
32 609-3368-ND NEW! 1.34 18.10 | 68602-132HLF 6 COS SSS NDINEWE §=6-41 = 4.83 | 68021-406HLF 
4 609-3369-ND NEW! 31 3.51 | 68602-200HLF 8 COesS352sNDINE WE) = 62 = 7.76 | 68021-408HLF 
10 609-3354-ND NEW! 33 3.83 | 68021-410HLF 
6 609-3370-ND NEW! 42 4.98 | 68602-206HLF 
ne 49 593. | 68802-208H1F 12 609-3355-ND NEW! 87 ‘11.17 | 68021-412HLF 
a SeccewT 60 738 | ea602-210M1F 16 | 100” Tin | 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) | 609-3356-ND NEW! 1.04 14.25 | 68021-416HLF 
| 8 ee «671 g7i_ | exe0zDIDMLE 20 609-3357-ND NEW! 1.26 17.00 | 68021-420HLF 
15y” Gold | 0.230 (5.84) 0.150 (3.81) ‘= : 24 609-3358-ND NEW! 1.46 20.41 | 68021-424HLF 
16 609-3374-ND NEW! = 92, 11.56 | 68602-216HLF 26 609-3359-ND NEW! 1.56 21.05 | 68021-426HLF 
20 609-3375-ND NEW! 1.03 14.13 | 68602-220HLF 32 609-3360-ND NEW! 1.47 20.52 | 68021-432HLF 
24 609-3376-ND NEW! 1.16 15.96 | 68602-224HLF 0 609-2230-ND 349 51.36 | 68091-472HLF 
26 609-3377-ND NEW! 1.35 18.15 | 68602-226HLF Straight Dual Row SMT 
32 S08:83/E:NDINEW! 1.45 20.31 | 68602-232HLF 40 | 30y" Gold | 0.230(5.84). 609-2231-ND 7.29 20.09 | 95157-140LF 
4 BO NOINEMIR «313.51 | 68602-404HLF 5 | 40 | 15p"Gold | 0.230(5.84)  — — | 609-2232-ND 1.31 20.33 | 95157-240LF 
8 609-3380-ND NEW! = 52 6.43 | 68602-408HLF 40 Tin | 0.230(5.84) = — 609-3124-ND 1.27 19.71. | 95157-440LF 
12 609-3381-ND NEW! 71 ~—-8.71 | 68602-412HLF 
3382-1 Hi # 
on 100y” Tin | 0.230 (5.84) 0.150 (3.81) eee bane pe an OE Housing Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing FCI 
i ‘ i Fig.| Color | Plating A B c Part No. i] 25 | Part No. 
24 609-3384-ND NEW! 1.16 15.96 | 68602-424HLF Shonte 
26 609-3385-ND NEW! 1.04 13.58 | 68602-426HLF White [30u” Gold | 0.236 (6.0) 0.199 (5.05) 0.098 (2.49) | 609-2097-ND 21 2.31 | 63420-202LF 
32 609-3386-ND NEW! 1.18 16.71 | 68602-432HLF Tin 609-2215-ND 333.87 | 65474-002LF 
Right Angle Dual Row Blue |30u" Gold | 0.385 (9.78) 0.205 (5.21) 0.100 (2.54) | G09-2216-ND 53 6.26 | 65474-O10LF 
7 609-3333-ND NEWF30 343] 68021-104HLE 40.” Gold 609-2835-ND 617.53 | 65474-001LF 
: COs ema 841 487 | G8021-106HLF 8 | yack | seu ol 0.200 (5.08) 0.198 (5.03) 0.098 (2.49) BOSDHEND | 27 299 | 68786 200LF 
ro rt i lac iL” Gol . 5. j 5. .098 (2. -2217-| 27 i 7 86-; 
Swe eee nen n ne) | E00-3405ND NEW! 1.54 20,78 | GAN21-IIOHLF ul - Bae 
-3409- Uae } : TSU” Gold 609-2462-ND 29 3.19 | 71363-102LF 
12 609-3336-ND NEW! 1.54 20.79 | 68021-112HLF Black | 30," Gold | 9-360 (9.15) 0.198 (5.03) 0.098 (2.49) | gq9.0463-ND 32 _3.50 | 71363-202LF 
tb) 
-100” (2.54mm) PCB Mounted Receptacles 


140 (3.56) 


.240 (6.10) 


Dimension Dimension 
No. of A Digi-Key Price Each FCI No. of A Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Positions Inch (mm) Part No. ul 25 100 | PartNo. 
Vertical Single Row ; 60 3.00 (76.20) 609-2294-ND 5.88 3.92 3.51 | 66953-030LF 
5 030 (7.62) 609-0035:ND 150 3 75) G6051-005LE 64 3.20 (81.28) 609-2296-ND 12.46 8.48 7.63 | 66953-032LF 
4 0.40 (10.16) 609-2234-ND 2.45 1.26 1.08 | 66951-004LF Vertical Dual Row - Dual Entry 

nae ea eee oa ty canes | beer roeere 10 0.497 (12.62) 609-2098-ND 187 TA 96 | 71901-305LF 
? 0.70 (17,78) IeEEP ANT) aaa {on oa Jl"eese connie 12 0.597 (15.16) 609-3035-ND 2.15 1.28 1.13 | 71991-306LF 
; 090 (20.33) AoC oe 1 tpa-| 66051-D0BLF 14 0.697 (17.70) 609-3036-ND 2.44 147 1.28 | 71991-307LF 
30 20.88) Lean ae i ae 16 0.797 (20.24) 609-3037-ND 270 1.61 144 | 71991-308LF 
a oe (55 40) oe au ane +g: | CoseLearE 18 0.897 (22.78) 609-2999-ND 2.90 1.78 1.55_| 71991-309LF 
i 4/20 (30-48) AACE eI) 08 aD 215 | e698{-D1DLE 20 0.997 (25.32) 609-3000-ND 3.16 1.95 172 | 71991-310LF 
iG 4/30 (33.02) AERC) 449 499 ‘er | epost-biake 22 1.097 (27.86) 609-3001-ND 3.37 2.09 1.84 | 71991-311LF 
1 a reese an aa 505 Tag} BBOBT OIL 3 24 1.197 (30.4) 609-3002-ND 3.56 221 2.00 | 71991-312LF 
15 1.50 (38.10) 609-2245-ND 8.25 490 4.39 | 66951-015LF a6 vee (ees 609 /2008,ND a5 ee eerie 
is 60 (40.84 ae aan oat Sarl Beseatele 28 1.397 (35.48) 609-3004-ND 4.15 2.58 2.34 | 71991-314LF 
7 470 (43.18) Pan a _ Dag | 66951-DI7LE 30 1.497 (38.02) 609-3005-ND 4.29 277 2.46 | 71991-315LF 
18 4/80 (45.72) 609-2048-ND 3.98 246 217 | 66051-018LF 32 1.597 (40.56) 609-3006-ND 458 2.87 2.62 | 71991-316LF 
20 2.00 (50.80) 609-2250-ND 5.09 3.14277 | 66951-020LF 34 1.697 (43.1) SOE SOUND 4.87 8.05279 | 71901-3171F 
a 260 (66-04) epateseetnn aap bse Bion|| ‘eeaei noel 36 1.797 (45.64) 609-3008-ND 458 2.87 2.62 | 71991-318LF 
32 3.20 (81.28) 609-2262-ND 7.67 477 4.32 | 66951-032LE 38 1.897 (48.18) 609-3009-ND 5.24 3.40 3.11 | 71991-319LF 
a 3.50 (88 90) agate oes 635 eo, | 1es051 031 40 1.997 (50.72) 609-3010-ND 5.32 3.54 3.17 | 71991-320LF 

36 3.60 (91.44) 609-2266-ND 8.27 5.27 4.82 | 66951-036LF Vertical Dual Row - Dual Entry SMD 
Vertical Dual Row 4 0.197 (5.0) 609-3038-ND 1.04 55 48 | 89898-302LF 
3 3.30 (7.62) SST 17 98 a8" 66053:0030E 6 0.297 (7.54) 609-3039-ND 1.34 73 “62 | 89898-303LF 
8 0.40 (10.16) AUREL) be _ ja; -| esosenonlle 8 0.397 (10.08) 609-3040-ND 1.87 1 (96 | 89898-304LF 
10 0.50 (12.70) 609-2269-ND 2.92 1.63 1.42 | 66953-005LF 10 0.497 (12.62) 809-3041-ND 2.29 1.36 1.20, | 89898-305LF 
12 0.60 (15.24) 609-2270-ND 4.32 2.55 2.20 | 66953-006LF 12 0.597 (15.16) 809-3042-ND 1.95 1.15 1.00 | 89898-306LF 
14 0.70 (17.78) 609-2271-ND 3.72 2.20 1.95 | 66953-007LF 16 0.797 (20.24) 609-3043-ND 2.48 1.49 1.30 | 89898-308LF 
16 0.80 (20.32) 609-2272-ND 2.63 158 1.38 | 66953-O08LF 20 0.997 (25.32) 809-3044-ND 3.59 2.23 2.02 | 89898-310LF 
18 0.90 (22.86) 609-2973-ND 291 173 155 | 66953-009LF 22 1.097 (27.86) 609-3045-ND 3.15 1.95 1.72 | 89898-311LF 
; 20 4.00 (25.40) 609-2974-ND 375 230 200 | 66953-010LF F 24 1.197 (30.4) 609-3046-ND 3.44 212 1.87 | 89898-312LF 
oA 420 (30.48) 609-2976-ND 510 315 278 | 66053-0121F 26 1.297 (32.94) 609-3047-ND 3.60 2.24 2.03 | 89898-313LF 
26 1.30 (33.02) 609-2277-ND 5.19 3.23 2.92 | 66953-013LF 28 1.397 (35.48) 609-3048-ND 3.87 2.41 2.18 | 89898-314LF 
28 1.40 (35.56) 609-2278-ND 461 2.86 2.59 | 66953-014LF 30 1.497 (38.02) 609-3049-ND 4.89 3.12 2.85 | 89898-315LF 
30 1.50 (38.10) 609-2279-ND 4.86 3.02 2.74 | 66953-015LF 32 1.597 (40.56) 609-3050-ND 4.28 275 2.45 | 89898-316LF 
32 1.60 (40.64) 609-2280-ND 4.90 3.07 2.80 | 66953-016LF 34 1.697 (43.1) 609-3051-ND 5.23 3.49 3.13 | 89898-317LF 
34 1.70 (43.18) 609-2281-ND 6.38 3.96 3.59 | 66953-017LF 36 1.797 (45.64) 609-3052-ND 4.81 3.01 2.75 | 89898-318LF 
40 2.00 (50.80) 609-2284-ND 7.04 4.48 4.10 | 66953-020LF 38 1.897 (48.18) 609-3053-ND 4.99 3.18 2.91 | 89898-319LF 
50 2.50 (63.50) 609-2289-ND 6.50 4.33 3.88 | 66953-025LF 40 1.997 (50.72) 609-3054-ND 5.15 3.35 3.06 | 89898-320LF 
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(13.84) 
Shown without Polarizing Key Shown without Polarizing Key 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each FCI No. of Dimension A Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Positions Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Single Row Header Single Row Housing With Center Polarizing Key 
3 0.30 (7.62) 609-2410-ND 76 ar 31 | 69167-103HLF 3 0.30 (7.62) 609-2395-ND 96 50 42 | 78211-003LF 
4 0.40 (10.16) | 609-2411-ND 94 47.40 | 69167-104HLF 2 0.40(10.16) aero ie ee * pe prea ONE 
5 0.50(12.70) | 609-2412-ND 1.08 58 49 | 69167-105HLF 5 0.50(12.70) | 6092897-ND 1.88 72 62.) 78211-005LF 
6 0.60 (15.24) 609-2398-ND 1.48 Bt 71 | 78211-O06LF 
6 0.60 (15.24) 609-2413-ND 412 62 53 | 69167-106HLF 7 0.70 (17.78) aoateacatin ree 86 oe livent gore 
7 0.70 (17.78) 609-2414-ND 1.32 rR 62 | 69167-107HLF : = ss ene ETN ar = sa 78017 O0BLF 
8 0.80 (20.32) | 808-2415-ND) 142 77 86 | 69167-108HLF 9 0.90 (22.86) | 609-2401-ND 191 113 98 | 78211-009LF 
1 9 0.90 (22.86) 609-2416-ND 1.47 82 70 | 69167-109HLF 10 1.00 (25.40) 609-2402-ND 1.39 7 66 | 78211-010LF 
10 1.00 (25.40) 609-2417-ND 1.68 91 80 | 69167-110HLF 12 1.20 (30.48) 609-2404-ND 1.83 1.05 91 | 78211-012LF 
11 4.10 (27.94) 609-2418-ND 1.87 1.07 94 | 69167-111HLF 14 1.40 (35.56) 609-2406-ND on 1.66 1.49 | 78211-014LF 
12 1.20 (30.48) 609-2419-ND 1.54 86 75 | 69167-112HLF 15 1.50 (38.10) 609-2407-ND 2.52 1.45 1.29 | 78211-015LF 
14 1.40 (35.56) 609-2421-ND 1.66 96 83 | 69167-114HLF Dual Row Housing Without Center Polarizing Key 
15 1.50 (38.10) 609-2422-ND 2.03 1.13 98 | 69167-115HLF 4 0.20 (6.08) 609-2377-ND 1.19 63 54 ] 65043-035LF 
Right Angle Single Row Header 6 0.30 (7.62) 609-2376-ND 1.15 61 52 | 65043-034LF 
8 0.40 (10.16) 609-2375-ND 1.32 73 62 | 65043-033LF 
8 0.30 (7.62) 609-2449-ND 76 37 31 | 78208-103HLF 10 0.50(12.70) | 609-2374-ND 1.70 22 81 | 65043-032LF 
4 0.40 (10.16) 609-2450-ND 96 50 42 | 78208-104HLF 12 0.60 (15.24) 609-2373-ND 49 29 24 | 65043-0341 LF 
2 0.50(12.70) eee Ate 59 51) T8208: 105HEE 14 0.70 (17.78) | 609-2372-ND 221 130 1.43 | 65043-030LF 
8 0.60 (15.24) 809-2452-ND 1.22 68 57 | 78208-106HLF 16 0.80 (20.32) 609-2371-ND 204 144 — 1.00 | 65043-029LF 
2 7 0.70 (17.78) 609-2453-ND 1.39 ae) 65 | 78208-107HLF 18 0.90 (22.86) 609-2370-ND 2.45 1.41 1.25 | 65043-028LF 
8 0.80 (20.32) 609-2454-ND 4.55 86 74 | 78208-108HLF 20 1.00 (25.40) 609-2369-ND 2.60 157 1.37 | 65043-027LF 
9 0.90 (22.86) 609-2455-ND 3.10 1.68 1.47 | 78208-109HLF 22 1.10 (27.94) 609-2368-ND 2.87 1.73 1.51 | 65043-026LF 
10 4.00 (25.40) 609-2456-ND 1.83 1.02 90 | 78208-110HLF 24 1.20 (30.48) 609-2367-ND 2.94 175 1.57 | 65043-025LF 
12 4.20 (30.48) 609-2458-ND 1.58 86 75 | 78208-112HLF 26 1.30 (33.02) 609-2366-ND 3.00 1.84 1.65 | 65043-024LF 
15 1.50 (38.10) 609-2461-ND 241 1.22 1,08 | 78208-115HLF 28 1.40 (35.56) 609-2365-ND 3.14 1.93 1.73 | 65043-023LF 
: 30 1.50 (38.10) 609-2364-ND 340 2.09 1.81 | 65043-022LF 
Vertical Dual Row Header 6 32 4.60 (40.64) 609-2363-ND 2.96 1.82 1.58 | 65043-021LF 
: Faeroe eat i - 2 eons 34 1.70 (43.18) | 609-2362-ND 297. 183 1.59 | 65043-020LF 
-40 (10.16) -2424- 55 : a 7 36 4.80 (45.72) 609-2361-ND 3.05 1.87 1.63 | 65043-019LF 
10 0.50 (12.70) 609-2425-ND 1.81 98 86 | 69168-110HLF 40 2.00 (60.80) 609-2359-ND 336 «©6207 ~——«1.83 | 65043-017LE 
12 0.60 (15.24) 609-2426-ND 1.60 90 78 | 69168-112HLF 44 2.20 (55.88) 609-2357-ND 3.54 2.19 1.93 | 65043-015LF 
14 0.70 (17.78) 609-2427-ND 1.80 1.00 -88 | 69168-114HLF 46 2.30 (58.24) 609-2356-ND 3.65 2.25 1.99 | 65043-014LF 
16 0.80 (20.32) 609-2428-ND 2.00 1.15 99 | 69168-116HLF 48 2.40 (60.96) 609-2355-ND 363 2.26 2.05 | 65043-013LF 
3 18 0.90 (22.86) 609-2429-ND 2.18 4.29 1.42 | 69168-118HLF 50 2.50 (63.50) 609-2354-ND 357 2.21 1.94 | 65043-012LF 
20 4.00 (25.40) 609-2430-ND 2.35 1.40 1.24 | 69168-120HLF 52 2.60 (66.04) 609-2353-ND 415 257 2.26 | 65043-011LF 
22 4.10 (27.94) 609-2431-ND 2.43 1.46 1.28 | 69168-122HLF 54 2.70 (68.58) 609-2352-ND 409 254 2.80 | 65043-010LF 
24 1.20 (30.48) 609-2432-ND 2.78 1.67 1.46 | 69168-124HLF 58 2.90 (73.66) 609-2350-ND 4.33 2.69 2.44 | 65043-008LF 
26 1.30 (33.02) | 609-2433-ND 283 © 1.68 1.51 | 69168-126HLF 60 3.00(76.20) | 6092849:ND 448 2.78 2.52 | 65043-007LF 
28 1.40 (35.58) 609-2434-ND 3.10 4.90 1.65 | 69168-128HLF . sean seen ce oe Sal OA OCIE 
30 1.50 (38.10) 609-2435-ND 3.32 2.04 1.77 | 69168-130HLF : 2 a Hogcaawane ee : 
rug Seale Diet Rom ender 4 0.20 a “ ae — —a a a. a 79 | 69176-004LF 
6 0.30 (7.62) 609-2436-ND 1.28 7 60 | 78207-106HLF 6 0.30 (7.62) 609-2380-ND 175 95 ‘aa | 69176-006LF 
8 0.40 (10.16) 609-2437-ND 1.53 86 74 | 78207-108HLF 3 0.40 (10.16) 609-2381-ND 200 4H ‘97 | 69176-O08LF 
10 0.50 (12.70) 609-2438-ND 1.17 65 -55 | 78207-110HLF 10 0.50 (12.70) 609-2382-ND 215 1.23 1.07 | 69176-010LF 
12 0.60 (15.24) 609-2439-ND 1.66 90 79 | 78207-112HLF 12 0.60 (15.24) 609-2383-ND 2.37 1.36 1.21 | 69176-012LF 
4 4 0.70 (17.78) _|BO8:2850:ND 1801.00 88 | 78207-114HLF 14 0.70(17.78) | 609-2384-ND 257 152 1.35 | 69176-014LF 
16 0.80 (20.32) 609-2441-ND 2.10 1.20. 1.04 | 78207-116HLF ; 16 0.80 (20.32) 609-2385-ND 2.68 1.61 1.41 | 69176-016LF 
20 1.00 (25.40) 609-2443-ND 2.35 1.40 1.24 | 78207-120HLF 18 0.90 (22.86) 609-2386-ND 2.84 171 1.49 | 69176-018LF 
24 1.20 (30.48) 609-2445-ND 2.74 1.63 1.46 | 78207-124HLF 20 1.00 (25.40) 609-2387-ND 3.00 1.84 1.65 | 69176-020LF 
26 1.30 (33.02) | 609-2446-ND 571 3.50 3.14 | 78207-126HLF 22 1.10 (27.94) [GOsr2388:ND) 3.22 1.98 _1.72 | 69176-022LF 
30 1.50 (38.10) 609-2448-ND 3.32 1.98 1.75 | 78207-130HLF 24 1.20 (30.48) 609-2389-ND 3.36 207 ‘1.80 | 69176-024LF 
: cae = 26 1.30 (33.02) 609-2390-ND 3.51 216 1.87 | 69176-026LF 
Single Row Housing Without Center Polarizing Key 28 1.40 (35.56) | 609-2391-ND 368 227 ~~ 2.00 | 69176-028LF 
1 0.10 (2.54) 609-2342-ND a 36 .29 | 65039-036LF 30 1.50 (38.10) 609-2392-ND 3.82 2.36 2.08 | 69176-030LF 
3 | ave) | e0o-200N S487 | a030-00LF puesto Pata ter Beseaies Oued 
4 Ga pees ROSEN ‘9d Pe “46. | 50300991 Polarizing Plug 609-2378-ND 18 09 07 | 65307-001LF 
5 0.50 (12.70) 609-2338-ND 1.06 5A 45 | 65039-032LF Crimp Contacts for Receptacle Housing 
SSaaR ; Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp 609-2305-ND 45 24 47 | 48235-O00LF 
8 0.60 (15.24) GuseeeeD 1 ol “52 | 65039-081LF | | Conn, Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-2306-ND Ag 24 17 | 48238-000LF 
7 0.70 (17.78) 609-2336-ND 4.15 62 52 | 65039-030LF oe 
: aston a8 Sade NG 4g H ss030.009cr | | CoN: Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2301-ND 37 18 44 | 47747-000LF 
-80 (20.32) -2335- : 65 55 | 65039- Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2302-ND 47 23 18 | 47748-000LF 
e Oe) Heel) beak tt “59 | 65039-026LF | Tc onn. Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2848-ND 50 24 20 | 47715-000LF 
10 1.00 (25.40) SUS 233E.ND 138 afb 62 | 65039-027LF | | Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2849-ND 38 18 14 | 47750-O00LF 
1 1.10 (27.94) 609-2332-ND 1.38 18 64 | 65039-026LF Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2850-ND 50 25 .21 | 47714-000LF 
12 4.20 (30.48) 609-2331-ND 1.43 Bt 69 | 65039-025LF | | Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2847-ND AG 22 18 | 47751-O00LF 
5 13 1.30 (88.02) |) 71608-2830-ND 1.48 81 71 | 65039-024LF | | Conn, Socket 22-26AWG Gold Crimp 609-2851-ND 1.00 48 39 | 48234-000LF 
14 1.40 (35.56) 609-2329-ND 1.62 88 TT | 65039-023LF Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp 609-2852-ND 50 24 .20 | 48236-000LF 
15 1.50 (38.10) 609-2328-ND 1.87 1.04 91 | 65039-022LF | | Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-2853-ND 50 24 20 | 48237-000LF 
16 1.60 (40.64) 609-2327-ND 2.00 111 97 | 65039-021LF Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-2854-ND 50 25 .20 | 48239-000LF 
17 1.70 (43.18) 609-2326-ND 2.04 1.14 1.00 | 65039-020LF | | Conn. Pin 22-26AWG Tin Crimp 609-2394-ND 1.08 58 49 | 75654-002LF 
18 1.80 (45.72) 609-2325-ND 2.02 1.16 1.00 | 65039-019LF | | Conn. Pin 28-32AWG Tin Crimp 609-2393-ND 79 38 29 | 75654-001LF 
20 2.00 (50.80) 609-2323-ND 219 1.29 1.12 | 65039-017LF Conn. Pin 22-26AWG Gold Crimp 609-2304-ND 1.26 56 48 | 48116-000LF 
m4 2-10 (53.34) 609-2322-ND 208 135 1.20 | 65039-016LF | | Conn. Pin 28-32AWG Gold Crimp 609-2303-ND 1.19 63 53 | 48115-O00LF 
22 2.20 (55.88) 609-2321-ND 2.07 119 1.06 | 65039-015LF Crimp Tools 
24 2.40 (60.96) 609-2319-ND 1.31 wal 61 | 65039-013LF | | Crimp Tool for 609-2408-ND 85267 735.07 705.66 | HT-0095 
25 2.50 (63.50) 609-2318-ND 2.59 1.56 1.36 | 65039-012LF Socket Crimp contacts 22-32 AWG 
32 3.20 (81.28) 609-2311-ND 2.96 1.82 1.58 | 65039-005LF | | Crimp Tool for Ge 
36 3.60 (91.44) 609-2307-ND 297 1.83 1.59 | 65039-001LF Pin Crimp contacts 22-32 AWG alee 765.85 638.21 612.68 | HT-0102 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FC) DUBOX™ Versatile 0.100” (2.54 mm) Modular System 


—= 
Features: * Body Material: Glass filled Thermoplastic »* Color: Right Angle Header: Blue; Vertical Header: Black; Housing: Blue 
¢ Flame Retardant: Per UL-94 VO * Contact Material: Phosphor Bronze 


No. of Dim. A No. of Dim. A 
Posi- Inch (mm) __| Digi-Key Price Each FCI Posi- Inch (mm) __|Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| tions (Typical) Part No. 1 2) 100 Part No. Fig.| tions (Typical) Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Single Row Header — Gold Right Angle Dual Row Header — Gold 
2 0.161 (4.08) ]609-1304-ND 64 32 .26 | 76384-302LF 4 0.193 (4.90) |609-1364-ND 1.26 71 58 | 76383-302LF 
3 0.261 (6.62) |609-1305-ND 77 39 32 | 76384-303LF 6 0.283 (7.44) |609-1365-ND 1.27 72 59 | 76383-303LF 
4 0.361 (9.16) ]609-1306-ND .87 44 37 | 76384-304LF 8 0.393 (9.98) |609-1366-ND 1.79 1.03 .89 | 76383-304LF 
5 0.461 (11.70) |609-1307-ND 92 47 40 | 76384-305LF 10 0.493 (12.52) |609-1367-ND 2.06 1.22 1.05 | 76383-305LF 
6 0.561 (14.24) |609-1308-ND 1.06 59 50 | 76384-306LF 12 0.593 (15.06) |609-1368-ND 2.31 1.37 1.22 | 76383-306LF 
7 0.661 (16.78) |609-1309-ND 117 65 55 | 76384-307LF 14 — | 0.693 (17.60) |609-1369-ND 2.66 1.60 1.39 | 76383-307LF 
8 | 0.761 (19.32) |609-1310-ND 1.34 73 63 | 76384-308LF 4] 18 | 0.893 (22.68) |609-1371-ND 2.64 1.59 1.38 | 76383-309LF 
ql 9 | 0.861 (21.86) |608-1311-ND de a 68 | 76384-308LF 20 | 0.993 (25.22) |609-1372-ND 3.18 1.97 173 | 76383-310LF 
10 | 0.961 (24.40) |609-1312-ND 1.49 84 .72 | 76384-310LF 26 | 1.293 (32.84) |609-1375-ND 3.52 2417 192 | 76383-313LF 
11 | 1.061 (26.94) |609-1313-ND 1.68 91 80 | 76384-311LF 28 _ | 1.393 (35.38) |609-1376-ND 431 268 243 | 76983-314LF 
12 | 1.161 (29.48) [609-1314-ND 174 97 85 | 76384-312LF 30 | 1.493 (37.92) |609-1377-ND 3.92 244 2.21 | 76383-315LF 
13 | 1.261 (82.02) [ogg miooNy 72 96 84 | 76984-313LF 32 | 1.598 (40.46) |609-1378-ND 4.18 2.60 2.36 | 76383-316LF 
14 | 1.361 (34.56) |609-1316-ND 1.93 1 .96 | 76384-314LF 34 | 1.693 (43.00) |609-1379-ND 473 See 76> |) Fesea aa 
15 | 1.461 (37.10) |609-3063-ND 1.67 .93 .82 | 76384-315LF 
16 _| 1.561 (39.64) |609-3064-ND 191 4.40 95 | 76384-316LF Right Angle Dual Row Header — Tin 
acilaat Siauie How Header! —the 6 | 08a (74s) leos-982.ND uss | 7eaeo-a0aLF 
2 0.161 (4.08) ]609-1317-ND 60 30 .24 | 76384-402LF A 0.393 (9.98) Ae ROR Pres ap iy. |pesesuaane 
3 0.261 (6.62) |609-1318-ND 66 32 .27 | 76384-403LF 10 | 0493 (1252) [Beebieeiin _ aie soit | 7eseaioet 
4 0.361 (9.16) |609-1319-ND 80 A .33 | 76384-404LF 12 _| o.503(15.06) (eet is aa sats |reneaupele 
5 0.461 (11.70) |609-1320-ND 97 49 42 | 76384-405LF : : : : : 
A 0.561 (1424) |609-1321-ND 4166 56 “ag | “7@g84:400LE 4 | 14 | 0-693 (17.60) |609-1386-ND 2.12 1.22 1.09 | 76383-407LF 
1 8 | 0.761 (19.32) |609-1323-ND 7.20 67 56 | 76384-408LF 20 | 0.993 (25.22) |609-1389-ND 2.64 159 138 |) 76383-410LF 
9 0.861 (21.86) |609-1324-ND 132 75 ‘61 | 76984-409LF 26 | 1.293 (32.84) |609-1392-ND 3.16 1.96 1.72 | 76383-413LF 
10 | 0.961 (24.40) |609-1325-ND 1.38 75 64 | 76384-410LF 28 | 1.993(35.98) [porn 420 aol < 229. | resco tla r 
12 | 1.161 (29.48) |609-1327-ND 161 87 "76 | 76384-412LF 30 | 1.493 (37.92) |609-1394-ND 5.19 3.21 2.83 | 76383-415LF 
15 | 1.461 (37.10) |609-3065-ND 1.90 1.09 94 | 76834-415LF 32 | 1.593 (40.46) |609-1395-ND 5.35 3.33 3.01 | 76383-416LF 
16__| 1.561 (39.64) |609-3066-ND 1.97 1.16 1.01 | 76834-416LF 36__| 1.793 (45.54) |609-1397-ND 424 2.63 2.39 | 76383-418LF 
Right Angle Single Row Header — Gold Single Row Housing 
2 0.193 (4.90) |609-1278-ND 71 35 .29 | 76382-302LF 2 0.197 (5.00) ]609-1262-ND 31 14 -11 | 65240-002LF 
3 0.293 (7.44) |609-1279-ND 87 4 .37 | 76382-303LF 3 0.297 (7.54) |609-1263-ND 36 -18 14 | 65240-003LF 
4 0.393 (9.98) |609-1280-ND 98 52 .44 | 76382-304LF 4 0.397 (10.08) |609-1264-ND 46 22 18 | 65240-004LF 
5 0.493 (12.52) |609-1281-ND 114 63 53 | 76382-305LF 5 0.497 (12.62) |609-1265-ND 63 27 .22 | 65240-005LF 
6 0.593 (15.06) |609-1282-ND 1.31 74 .61 | 76382-306LF 6 0.597 (15.16) |609-1266-ND 58 29 .23 | 65240-006LF 
2 7 0.693 (17.60) |609-1283-ND 139 75 .65 | 76382-307LF 7 0.697 (17.70) |609-1267-ND 66 34 27 | 65240-007LF 
8 0.793 (20.14) |609-1284-ND 1.46 81 .70 | 76382-308LF 8 0.797 (20.24) |609-1268-ND 7 35 .29 | 65240-008LF 
9 0.893 (22.68) |609-1285-ND 171 .93 .81 | 76382-309LF 7 9 0.897 (22.78) |609-1269-ND 81 At .34 | 65240-009LF 
10 | 0.993 (25.22) |609-1286-ND 1.81 1.01 .88 | 76382-310LF 10 | 0.997 (25.32) |609-1270-ND 84 At .35 | 65240-010LF 
12 | 1.193 (30.30) |609-1288-ND 1.94 11 .96 | 76382-312LF 11 | 1.097 (27.86) |609-1271-ND 93 48 41 | 65240-011LF 
13 | 1.293 (32.84) |609-1289-ND 2.60 1.57 1.37 | 76382-313LF 12 | 1.197 (30.40) |609-1272-ND 1.00 51 44 | 65240-012LF 
Right Angle Single Row Header — Tin 13 | 1.297 (32.94) |609-1273-ND 98 53 44 | 65240-013LF 
2 0.193 (4.90) |609-1291-ND 1.01 51 41 | 76382-402LF 14 1.397 (35.48) |609-1274-ND 1.05 55 48 | 65240-014LF 
3 0.293 (7.44) |609-1292-ND 77 39 82 | 76382-403LF 16 1.597 (40.56) |609-3060-ND 1.14 63 -53 | 65240-016LF 
4 0.393 (9.98) |609-1293-ND .90 46 .39 | 76382-404LF 18 | 1.797 (45.64) |609-3061-ND 1.25 68 58 | 65240-018LF 
2 5 0.493 (12.52) |609-1294-ND 1.02 54 46 | 76382-405LF 20 1.997 (50.72) |609-3062-ND 1.36 74 63 | 65240-020LF 
6 0.593 (15.06) |609-1295-ND 1.10 61 .51 | 76382-406LF Dual Row Housing 
7 0.693 (17.60) |609-1296-ND 1.25 71 58 | 76382-407LF 4 0.197 (5.00) 609-1245-ND 48 23 49 | 65239-002LF 
8 0.793 (20.14) |609-1297-ND 1.35 73 .63 | 76382-408LF 6 0.297 (7.54) |609-1246-ND ‘60 30 ‘04 | 65239-003LF 
9 0.893 (22.68) |609-1298-ND 1.44 80 .69 | 76382-409LF 8 0.397 (10.08) |609-1247-ND 2 35 ‘99 | 65239-004LF 
Vertical Dual Row Header — Gold 10 | 0.497 (12.62) |609-1248-ND 89 44 .37 | 65239-005LF 
4 0.161 (4.08) |609-1330-ND 1.01 54 45 76385-302LF 12 0.597 (15.16) |609-1249-ND 94 48 A 65239-006LF 
6 0.261 (6.62) |609-1331-ND 1.27 72 .59 | 76385-303LF 14 | 0.697 (17.70) |609-1250-ND 1.07 57 “48 | 65239-007LF 
8 0.361 (9.16) |609-1332-ND 1.46 82 70 | 76385-304LF 16 0.797 (20.24) |609-1251-ND 1.15 64 54 | 65239-008LF 
10 0.461 (11.70) |609-1333-ND 1.68 91 -80 76385-305LF 6 18 0.897 (22.78) |609-1252-ND 1.26 71 59 65239-009LF 
12 | 0.561 (14.24) |609-1334-ND 1.86 1.07 .92 | 76385-306LF 20 | 0.997 (25.32) |609-1253-ND 143 80 68 | 65239-010LE 
14 | 0.661 (16.78) |609-1335-ND 1.88 1.05 .92 | 76385-307LF 22 | 1.097 (27.86) |609-1254-ND 1.46 83 71 | 65239-011LE 
16 | 0.761 (19.32) |609-1336-ND 1.87 1.07 .93 | 76385-308LF 24 | 1.197 (30.40) |609-1255-ND 159 87 "76 | 65239-012LF 
3 18 | 0.861 (21.86) |609-1337-ND 2.12 1.25 1.08 | 76385-309LF 26 | 1.297 (32.94) |609-1256-ND 172 94 'g2 | 65239-013LF 
20 | 0.961 (24.40) |609-1338-ND 2.62 1.57 1.37 | 76385-310LF 32 | 1.597 (40.56) |609-1259-ND 189 109 ‘94 | 65239-016LF 
22 | 1.061 (26.94) |609-1339-ND 2.48 1.49 1.30 | 76385-311LF 34 | 1.697 (43.10) |609-1260-ND 2418 125 411 | 65239-017LF 
26 | 1.261 (32.02) |609-1341-ND 2.88 172 1.54 | 76385-313LF 36 __| 1.797 (45.64) |609-1261-ND 219 126 412 | 65239-018LF 
28 | 1.361 (34.56) |609-1342-ND 2.89 1.78 1.54 | 76385-314LF Crimp Contanté for Raceptacio Housings 
30 | 1.461 (37.10) |609-1343-ND 3.10 1.90 1.65 | 76385-315LF 
32 | 1.561 (39.64) |609-1344-ND 3.81 2.35 2.08 | 76385-316LF 22-30 AWG, Gold 609-3055-1-ND¢ 25 1 09 | 76347-301LF 
36 | 4.761 (44.72) |609-1346-ND 4.07 253 2.29 | 76385-318LF 22-30 AWG, Gold 609-3055-2-ND§ 765.60/15,000 76347-301LF 
Vertical Dual Row Header — Tin 20-22 AWG, Gold 609-3058-1-ND¢ 28 13 10 | 76347-311LF 
7 0.161 (4.08) [608-1047-ND "an a aa" I yeaee oor 20-22 AWG, Gold 609-3058-2-ND§ 854.78/15,000 76347-311LF 
. 0.261 (662) |609-1348-ND ia es all Poacne Agate 22-30 AWG, Gold 609-3056-1-ND+0 28 13 10 | 76347-302LF 
7 0.361 (9.16) | 609-1349-ND _ A ‘|| eseeagaiie 22-30 AWG, Gold 609-3056-2-ND§0 889.58/15,000 76347-302LF 
10 | 0.461 (11.70) |609-1350-ND 152 86 74 | 76385-405LE 2eeO AWG) Gold Coeeiee NIA s) a ‘el alts) Ott 20eEe 
12 | 0561 (14.24) |609-1351-ND 4.68 ‘94 ‘ao. |) 7ega6-408LE 22-30 AWG, Gold 609-3057-2-ND§0 66.87/500 76347-303LF 
14 | 0.661 (16.78) |609-1352-ND 190 7.09 ‘95 | 76385-407LF 20-22 AWG, Gold 609-3059-1-ND+0 a 14 aM | “7esa7-912ER 
3 16 | 0.761 (19.32) |609-1353-ND 177 ‘99 ‘87 | 76385-408LF 20-22 AWG, Gold 609-3059-2-ND§0 983.10/15,000 76347-312LF 
18 | 0.861 (21.86) | 609-1354-ND 2.16 1.24 110 | 76385-409LF 22-30 AWG, Gold Glee I2re NDI 38 19 “14 | 76357-301LF 
20 | 0.961 (24.40) |609-1355-ND 2.33 1.38 1.23 | 76385-410LF ESTAS Min Soe = a ofl -] 7OS57-401ER: 
22 | 1.061 (26.94) | 609-1356-ND 2.80 1.68 1.47 | 76385-411LF Tool 
24 | 1.161 (29.48) |609-1357-ND 271 1.61 1.44 | 76385-412LF Crimp Tool for Crimp Contact ]609-1277-ND 734.06 632.82 60750 | RCY21234 
26 1.261 (82.02) [BOEacoue eet is Hse ii dal +Cut Tape § Tape and Reel +t Loose piece ¢ Reeled for Left-to-Right Feed Application Machines 
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molex’ _ .100” Kk? and .100” C-Grid® Breakaway Headers 


Fig. 1 — KK® Breakaway Header — Right Angle Fig. 2— KK® Breakaway Header — Vertical Fig. 3 — .100” KK° Breakaway Header - Single 


Features: * 250V * 4.0A * Contact Resistance: 20 MQ maximum = Dielectric Features: * 250V *4.0A * Contact Resistance: 20m0 maximum * Dielectric Withstanding Row, Unshrouded, SMT, Vertical : 

Withstanding Voltage: 1500V « Insulation Resistance: 50K MOQ minimum * Housing: | Voltage: 1500V * Insulation Resistance: 50K MO minimum * Housing: Glass-filled nylon, | Features: * 250V *3.0A * Contact Resistance: 

Glass-filled nylon, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square | UL 94V-0 » Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”") square * Temperature Range: | 30m maximum * Withstanding Voltage: 1500VAC 

* Temperature Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 0°C ~ 75°C © UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 «Insulation Resistance: 50K MQ minimum * Housing: 
PA Polyamide (Nylon), High Temperature * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: 0°C ~ 75°C 
* UL 94V-0 


Mating End | Molex ‘i Mating End | PCTail | Molex = 098, 
M (Inch) Part No. ra | M (Inch) P (Inch) | PartNo. 

22-28-8xx0 # 22-28-Axx0 

a 22-28-Bxx2 aa 125 | 99-08-4xx3 

22-28-8xx1 22-28-Axx1 

22-28-8xx3 22-28-4xx4 


324 


320 -130 


Fig. 4 — C-Grid® Breakaway Header — Dual Row, Fig. 5 — C-Grid® Breakaway Header - Low Fig. 6 — C-Grid® Header — Dual Row, SMT, Fig. 7 — C-Grid® 2.54mm Pitch 
Vertical Profile, Dual Row, Right Angle Vertical Shunt/Jumper 


Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 15mQ maximum | Features: *250V *3.0A Contact Resistance: | Features: *250V °3.0A *Contact Resistance: | Features: * 250V *5.0A »* Contact Resistance: 

* Dielectric Withstanding Voltage: 1500V Insulation Resistance: | 15mQ maximum »* Dielectric Withstanding Voltage: | 15mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: | 15mQ maximum = Dielectric Withstanding Voltage: 

1000 MOQ minimum Housing: Thermoplastic, High Temperature, | 1500V * Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum | 1500V «Insulation Resistance: 1,000 MO minimum | 1500V © Insulation Resistance: 100K MQ minimum 

UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Temperature Range: | * Housing: Thermoplastic, High Temperature, UL | * Housing: High temperature thermoplastic, UL } * Housing: Glass-filled polyester, UL 94V-0 » Contact: 

-40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 (G) * CSA File No.: LR19980A | 94V-0 Contact: Phosphor Bronze * Temperature Range: | 94V-0 » Contact: Phosphor Bronze * Operating | Phosphor Bronze * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 

Note: Compliant Pin, Press Fit PC Tail, Available -40°C ~ 105°C * UL File No.: £29179 (H) Temperature: -40°C ~ 105°C *UL File No.: E29179 | * Closed Top * UL File No.: E29179 (H) * CSA File No.: 
(H) * CSA File No.: LR19980A LR19980A 


PC Tail | Molex ice = : AN o*.200 
P (Inch) | Part No. (oom =I A A 7 i 
10-89-7xx2 , a 
107 | 10-89-7xx1 . y : 110 
70280-04xx 109) JF 
187 | 75102-Oxxx Bee 


Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each =| Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits A B Part No. if 10 100 | Part No. cuits A B Part No. i 10 100| Part No. cuits A B Part No. 1 10 100] Part No. 
-100” KK® Breakaway Header — RoHS Compliant 26 | 2.600 2.500 | WM6226-ND 2.09 1.85 1.23] 22-28-8261 16 | 1.600 1.500 | WM6516-ND 112 99 66] 22-28-4163 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6228-ND 2.24 1.98 1.32) 22-28-8281 18 | 1.800 1.700 | WM6518-ND 1.23 1.09.73] 22-28-4183 
2 7] 200 100 | WM6002-ND 36.32 21] 22-28-8020 30 | 3.000 2.900 | WM6230-ND 2.38 2.10 1.40| 22-28-8301 20 | 2.000 1.900 | WM6520-ND 1.34 119 .80| 22-28-4203 
3 | 300 200 | WM6003-ND 43.38.26 | 22-28-8030 32 | 3.200 3.100 | WM6232-ND 2.52 2.23 1.49) 22-28-8321 22 | 2.200 2.100 | WM6522-ND 1.46 1.29 .86| 22-28-4223 
4 | 400 300 | WM6004-ND 50 45 .30| 22-28-8040 34 | 3.400 3.300 | WM6234-ND 2.67 2.36 1.57 | 22-28-8341 24 | 2.400 2.300 | WM6524-ND 1.57 1.39 .93| 22-28-4243 
5 | 500 .400 | WM6005-ND 57 51.34] 22-28-8050 36_| 3.600 3.500 | WM6236-ND 2.92 2.58 1.72 | 22-28-8361 26 | 2.600 2.500 | WM6526-ND 1.68 1.49 .99] 22-28-4263 
6 | 600 500 _| WM6006-ND 65 57 _.38| 22-28-8060 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15y Select Gold 28 | 2.800 2.700 | WM6528-ND 1.80 1.59 1.06] 22-28-4283 
7 | 700.600 | WM6007-ND (72.64 .43/ 22-28-8070 2 | 200  .100 7 WM6302-ND 39.35.24) 22-28-8023 30 | 3.000 2.900 | WM6530-ND 1.91 1.69 1.13] 22-28-4303 
8 | .800  .700 | WM6008-ND 79 70 .47| 22-28-8080 3 | .300  .200 | WM6303-ND 48 43.29] 22-28-8033 32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 2.02 1.79 1.19] 22-28-4323 
9 | 900 800 | WM6009-ND 86 77.51 | 22-28-8090 4 | 400 .300 | WM6304-ND 57 51.34) 22-28-8043 34 | 3.400 3.300 | WM6534-ND 213 1.89 1.26] 22-28-4343 
10 | 1.000 .900 | WM6010-ND 93 83 .55| 22-28-8100 5 | .500  .400 | WM6305-ND 66 59 .39 | 22-28-8053 36_| 3.600 3.500 | WM6536-ND 2.33 2.06 1.37] 22-28-4363 
11 | 1.100 1.000 | w6011-ND 1.01.89 60 | 22-28-8110 6 | .600 _.500_| WM6306-ND 75.67 __.45| 22-28-8063 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 
12 [1.200 1.100 | WM6012-ND 1.08 96 .64| 22-28-8120 7 | .700  .600 | WM6307-ND 84.75 50] 22-28-8073 2 | 200  .100 | WM6602-ND 33.29 20) 22-28-4021 
14 | 1.400 1.300 | WM6014-ND 1.22 1.08 .72 | 22-28-8140 8 | .800 .700 | WM6308-ND 93 83 55] 22-28-8083 3 | 300  .200 | WM6603-ND 38 34.23) 22-28-4031 
16 | 1.600 1.500 | WM6016-ND 1.37 1.21 .81 | 22-28-8160 9 | .900 .800 | WM6309-ND 1.02 91 .61 | 22-28-8093 4 | 400 300 | WM6604-ND 4.39.26) 22-28-4041 
18 | 1.800 1.700 | WM6018-ND 1.51 1.34 89) 22-28-8180 10 | 1.000 .900 | WM6310-ND 1.11.98 .66 | 22-28-8103 5 | 500  .400 | WM6605-ND 50 44 30) 22-28-4051 
20 | 2.000 1.900 | WM6020-ND. 1.66 1.47 _.98 | 22-28-8200 11_| 1.100 1.000 _| WM6311-ND 1.20 1.06.71 | 22-28-8113 6 | 600 _.500_| WM6606-ND 55.49 .33/ 22-28-4061 
22 [2.200 2.100 | WM6022-ND 1.80 1.59 1.06 | 22-28-8220 12 [1.200 1.100 | WM6312-ND 1.29 1.14.76 | 22-28-8123 7 | .700  .600 | WM6607-ND 6154.36) 22-28-4071 
24 | 2.400 2.300 | WM6024-ND 1.95 1.72 1.15 | 22-28-8240 14 | 1.400 1.300 | WM6314-ND 1.47 1.30 87 | 22-28-8143 8 | .800 .700 | WM6608-ND 66 59 .40) 22-28-4081 
26 | 2.600 2.500 | WM6026-ND 2.09 1.85 1.23 | 22-28-8260 16 | 1.600 1.500 | WM6316-ND 1.65 1.46 .98 | 22-28-8163 9 | 900 800 | WM6609-ND 72 64 43) 22-28-4091 
28 | 2.800 2.700 | WM6028-ND 2.24 1.98 1.32 | 22-28-8280 18 | 1.800 1.700 | WM6318-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8183 10 | 1.000 .900 | WM6610-ND 78 69 .46) 22-28-4101 
30_| 3.000 2.900 | WM6030-ND. 2.38 2.10 1.40 | 22-28-8300 20 | 2.000 1.900 | WM6320-ND 2.01 1.78 1.19 | 22-28-8203 11_| 1.100 _1.000_| WM6611-ND. 83.74 __.50/ 22-28-4111 
32 [3.200 3.100 | WM6032-ND 2.52 2.23 1.49 | 22-28-8320 22 | 2.200 2.100 | WM6322-ND 2.19 1.94 1.29 | 22-28-8223 121.200 1.100 | WM6612-ND 89.79.53) 22-28-4121 
34 | 3.400 3.300 | WM6034-ND 2.67 2.36 1.57 | 22-28-8340 24 | 2.400 2.300 | WM6324-ND 2.37 2.09 1.40 | 22-28-8243 14 | 1.400 1.300 | WM6614-ND 1.00 89 .60| 22-28-4141 
36_| 3.600 3.500 | WM6036-ND 2.92 2.58 1.72 | 22-28-8360 26 | 2.600 2.500 | WM6326-ND 2.55 2.25 1.50 | 22-28-8263 18 | 1.800 1.700 | WM6618-ND 1.23 1.09.73] 22-28-4181 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15p Select Gold 28 | 2.800 2.700 | WM6328-ND 2.73 2.41 1.61 | 22-28-8283 20 | 2.000 1.900 | WM6620-ND 1.34 1.19 .80| 22-28-4201 
2 | 200  .100 | WM6102-ND 39.35 24] 22-28-8022 30_| 3.000 _2.900_| WM6330-ND 2.91 2.57 1.71 | 22-28-8303 22 | 2.200 2.100 | WM6622-ND 1.46 1.29 .86| 22-28-4221 
3 | 300 .200 | WM6103-ND 48 43.29 | 22-28-8032 32 | 3.200 3.100 | WM6332-ND 3.09 2.73 1.82 | 22-28-8323 24 | 2.400 2.300 | WM6624-ND 1.57 1.39 .93| 22-28-4241 
4 | 400  .300 | WM6104-ND 57 51.34] 22-28-8042 34 | 3.400 3.300 | WM6334-ND 3.27 2.89 1.93 | 22-28-8343 26 | 2.600 2.500 | WM6626-ND 1.68 1.49 .99| 22-28-4261 
5 | 500 .400 | WM6105-ND 66 59 39 | 22-28-8052 36_| 3.600 3.500 _| WM6336-ND 3.58 3.16 2.11 | 22-28-8363 28 | 2.800 2.700 | WM6628-ND 1.80 1.59 1.06] 22-28-4281 
6 | 600 500 _| WM6106-ND 75.67.45 | 22-28-8062 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 30 | 3.000 2.900 | WM6630-ND 1.91 1.69 1.13] 22-28-4301 
7 | 700.600 | WM6107-ND 84.75 50 | 22-28-8072 2 7.200 100 | WM6402-ND 29 26.18] 22-28-4020 32_| 3.200 3.100 | WM6632-ND 2.02 1.79 1.19| 22-28-4321 
8 | .800 .700 | WM6108-ND 93 83.55 | 22-28-8082 3 | .300 .200 | WM6403-ND 34 30.20] 22-28-4030 34 | 3.400 3.300 | WM6634-ND 2.13 1.89 1.26] 22-28-4341 
9 | 900 800 | WM6109-ND 1.02 91.61 | 22-28-8092 4 | 400 300 | WM6404-ND 38 34.23] 22-28-4040 36_| 3.600 3.500 | WM6636-ND 2.33 2.06 1.37| 22-28-4361 
10 | 1.000 .900 | WM6110-ND 1.11 98 66 | 22-28-8102 5 | 500  .400 | WM6405-ND 42.37.25 | 22-28-4050 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15p Select Gold 
11 | 1.100 1.000 | w6111-ND 1.20 1.06.71 | 22-28-8112 6 | .600 500 _| WM6406-ND 46.41.27 | 22-28-4060 2 7 200° 100 | WM6702-ND 35.32.21) 22-28-4024 
12 | 1.200 1.100 | WM6112-ND 1.29 1.14.76 | 22-28-8122 7 | .700  .600 | WM6407-ND 50.44 30] 22-28-4070 3 | 300 .200 | WM6703-ND A2 38 .25| 22-28-4034 
14 | 1.400 1.300 | WM6114-ND 1.47 1.30.87 | 22-28-8142 8 | .800 .700 | WM6408-ND 54 48 32] 22-28-4080 4 | 400 300 | WM6704-ND AQ 44.30] 22-28-4044 
16 | 1.600 1.500 | WM6116-ND 1.65 1.46 .98 | 22-28-8162 9 | .900 .800 | WM6409-ND 58 52 .35| 22-28-4090 5 | 500 .400 | WM6705-ND 56 50 34] 22-28-4054 
18 | 1.800 1.700 | WM6118-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8182 10 | 1.000 .900 | WM6410-ND 62 55.37 | 22-28-4100 6 | 600 .500_| WM6706-ND 63.56 .38| 22-28-4064 
20 | 2.000 1.900 | WM6120-ND 2.01 1.78 1.19 | 22-28-8202 11_| 1.100 1.000 | WM6411-ND 66.59.39 | 22-28-4110 7 | .700 600 | WM6707-ND 7063 42] 22-28-4074 
22 | 2.200 2.100 | WM6122-ND 2.19 1.94 1.29 | 22-28-8222 12 [1.200 1.100 | WM6412-ND 70.62.42 | 22-28-4120 8 | .800 .700 | WM6708-ND 77 69.46) 22-28-4084 
24 | 2.400 2.300 | WM6124-ND 2.37 2.09 1.40 | 22-28-8242 14 | 1.400 1.300 | WM6414-ND 78 70 .47| 22-28-4140 9 | 900 800 | WM6709-ND 84.75 50] 22-28-4094 
26 | 2.600 2.500 | WM6126-ND 2.55 2.25 1.50 | 22-28-8262 16 | 1.600 1.500 | WM6416-ND 87 77 51] 22-28-4160 10 | 1.000 .900 | WM6710-ND 91 81 54] 22-28-4104 
28 | 2.800 2.700 | WM6128-ND 273 2.41 1.61 | 22-28-8282 18 | 1.800 1.700 | WM6418-ND 95 84 56 | 22-28-4180 11_| 4.100 _1.000_| WM6711-ND. 98.87.58] 22-28-4114 
30_| 3.000 2.900 | WM6130-ND. 2.91 2.57 1.74 | 22-28-8302 20 | 2.000 1.900 | WM6420-ND 1.03 91.61 | 22-28-4200 12 | 1.200 1.100 | WM6712-ND 1.05.93 63] 22-28-4124 
32 [3.200 3.100 | WM6132-ND 3.09 2.73 1.82 | 22-28-8322 22 | 2.200 2.100 | WM6422-ND 141.98 .66 | 22-28-4220 14 | 1.400 1.300 | WM6714-ND 119 1.06.71) 22-28-4144 
34 | 3.400 3.300 | WM6134-ND 3.27 2.89 1.93 | 22-28-8342 24 | 2.400 2.300 | WM6424-ND 119 1.06.71) 22-28-4240 16 | 1.600 1.500 | WM6716-ND 1.34 1.18 .79) 22-28-4164 
36__| 3.600 3.500 | WM6136-ND 3.58 3.16 2.11 | 22-28-8362 26 | 2.600 2.500 | WM6426-ND 1.27 113 75) 22-28-4260 18 | 1.800 1.700 | WM6718-ND 1.48 1.31.87) 22-28-4184 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6428-ND 1.36 1.20 .80 | 22-28-4280 20 | 2.000 1.900 | WM6720-ND 1.62 1.43.96 | 22-28-4204 
2] 200 100 | WM6202-ND 36.32.21] 22-28-8021 30_| 3.000 2.900 | WM6430-ND 1.44 1.27 _.85 | 22-28-4300 22 | 2.200 2.100 | WM6722-ND 1.76 1.55 1.04] 22-28-4224 
3 | 300  .200 | WM6203-ND 43 38.26 | 22-28-8031 32 | 3.200 3.100 | WM6432-ND 1.52 1.35 90 | 22-28-4320 24 | 2.400 2.300 | WM6724-ND 1.90 1.68 1.12) 22-28-4244 
4 | 400 300 | WM6204-ND 50 45 .30| 22-28-8041 34 | 3.400 3.300 | WM6434-ND 1.60 1.42 95] 22-28-4340 26 | 2.600 2.500 | WM6726-ND 2.04 1.80 1.20) 22-28-4264 
5 | 500 .400 | WM6205-ND 57 51.34) 22-28-8051 36_| 3.600 3.500 _| WM6436-ND 1.74 1.54 1.03 | 22-28-4360 28 | 2.800 2.700 | WM6728-ND 2.18 1.93 1.29] 22-28-4284 
6 | .600 500 | WM6206-ND 65 57.38 | 22-28-8061 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 30_| 3.000 2.900 _| WM6730-ND 2.32 2.05 1.37 | 22-28-4304 
7 | 700.600 | WM6207-ND 72 64 .43/ 22-28-8071 2] .200 100 | WM6502-ND 33.29.20] 22-28-4023 32 | 3.200 3.100 | WM6732-ND 2.46 2.17 1.45] 22-28-4324 
8 | .800 .700 | WM6208-ND 79.70 .47 | 22-28-8081 3 | .300  .200 | WM6503-ND 38 34.23 | 22-28-4033 34 | 3.400 3.300 | WM6734-ND 2.60 2.30 1.53) 22-28-4344 
9 | 900 800 | WM6209-ND 86 77 .51| 22-28-8091 4 | 400 300 | WM6504-ND 44 39 26 | 22-28-4043 36_| 3.600 __3.500_| WM6736-ND 2.84 2.51 1.67 | 22-28-4364 
10 | 1.000 .900 | wM6210-ND 93 83.55 | 22-28-8101 5 | 500  .400 | WM6505-ND 50 44 30 | 22-28-4053 Fig. 3 — Single Row, Vertical - Tin 
11 | 1.100 1.000 | w6211-ND 1.01.89 60 | 22-28-8111 6 | 600 _.500_| WM6506-ND 55.49.33 | 22-28-4063 2 | .200 100 | WM17435-ND 59.53 .35| 68301-1054 
12 | 1.200 1.100 | WM6212-ND 1.08 96 .64/ 22-28-8121 7 {| .700  .600 | WM6507-ND 61 54 36] 22-28-4073 3 | 300.200 | WM17436-ND A7 42.28] 68301-1014 
14 | 1.400 1.300 | WM6214-ND 1.22 1.08 .72| 22-28-8141 8 | .800 .700 } WM6508-ND 66 59 .40 | 22-28-4083 4 | 400 .300 | WM17437-ND 57 51 34 68301-1015 
16 | 1.600 1.500 | WM6216-ND 1.37 1.21 81) 22-28-8161 9 | .900 .800 | WM6509-ND 72 64 43) 22-28-4093 5 | 500 .400 | WM17438-ND 72 64 43] 68301-1016 
18 | 1.800 1.700 | WM6218-ND 1.51 1.34 89 | 22-28-8181 10 | 1.000 .900 | WM6510-ND 78 69 .46 | 22-28-4103 6 | .600 _.500_| WM17439-ND 85.76 _.51| 68301-1017 
20 | 2.000 1.900 | WM6220-ND 1.66 1.47 _.98 | 22-28-8201 41_| 4.100 1.000 | WiM6511-ND 83.74 .50| 22-28-4113 7 | .700 600 | WM17440-ND 1.01 90.60) 68301-1018 
22 [2.200 2.100 | WM6222-ND 1.80 1.59 1.06 | 22-28-8221 12 [1.200 1.100 | WM6512-ND 89.79 53 | 22-28-4123 8 | 800.700 | WM17441-ND 1.47 1.04 .69| 68301-1019 
24 | 2.400 2.300 | WM6224-ND 1.95 1.72 1.15 | 22-28-8241 14 | 1.400 1.300 | WM6514-ND 1.00.89 60 | 22-28-4143 
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molex’ 100” Kk’ and .100” c-Gria® Breakaway Headers (Cont.) 


Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits A B Part No. 1 10 100] Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B Part No. it 10 100 | Part No. 
Fig. 3 — Single Row, Vertical - 15y Select Gold 10 500  .400 | WM26910-ND 93 82 .55) 10-89-7101 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 
2 | 200 100 ) WM17442-ND 43.39.26] 68301-1055 12 | 600 500 | WM26912-ND 1.07 95 .64| 10-89-7121 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 
3 | 300 200 | wmi7443-ND 56 49.33) 68301-1009 14 | 700 600 | WM26914-ND 1.21 1.08 .72| 10-89-7141 41 200 100 | wwo7104-ND 045 301 71764-0004 
4 | 400 300 | wM17444-ND 68 61 41] 68301-1010 16 | .800 700 | WM26916-ND 1.36 1.20 .80| 10-89-7161 6 | 300 200 Iter ‘64s 67° 38 | 7764-0008 
5 | 500 400 | WM17445-ND 87 77 .51| 68301-1006 18 | 900 800 | WM26918-ND 1.50 1.33 .89| 10-89-7181 3 | 400 300 IRoetnentn fo docu | iveccanne 
6 | 600 500 | wMi7446-no 97 86 58| 68301-1011 20 | 1.000 900 |WM26920-ND 1.64 1.46 .97/ 10-89-7201 10 | 500 200 FRRaitronts “ah a gel pizadcooin 
7 | 700 600 | WM17447-ND ‘1.17 1.04 69] 68301-1012 22 | 1.100 1.000 | wMm26922-ND 1.79 1.58 1.06 | 10-89-7221 12 | e00 500 ROMO 40795 ea 7izesc012 
8 | 800 700 | WM17448-ND _1.33 1.18 79] 68301-1013 24 | 1.200 1.100 | wMm26924-ND 1.93 1.71 1.14| 10-89-7241 : : — 
.100” C-Gride Breakaway Header 26 | 1300 1.200 | wM26926-ND 2.07 1.83 1.23) 10-89-7261 14 | £700, 600 UME 122 1.08 72) 71764-0014 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - 15p min. 28 | 1.400 1.300 | WM26928-ND _-2.22_ 1.96 1.31 | 10-89-7281 16 | 800.700 | WM27116-ND 1.36 1.20.80 | 71764-0016 
Select Gold — RoHS Compliant 30 | 1500 1.400 |WM26930-ND 2.36 2.09 1.39 | 10-89-7301 18 | 900.800 PWIMAZIISSNDR) 1.50 1.83 89 | 71764-0018 
4 | .200 100 | WM26804-ND 56 50.34] 10-89-7042 32 | 1.600 1.500 | WM26932-ND 2.50 2.21 1.48 | 10-89-7321 20 | 1.000.900 ) WM27120-ND = 1.65 1.46 97) 71764-0020 
6 | 300 200 | wm26go6-ND 74 66 .44| 10-89-7062 34 | 1.700 1.600 | WM26934-ND 2.65 2.34 1.56 | 10-89-7341 22 | 1.100 1.000 | WM27122ND__1.79_1.58 1.06 | 71764-0022 
8 | 400 .300 | WM26808-ND 91.81.54] 10-89-7082 36 | 1.800 1.700 | WM26936-ND 2.79 2.47 1.65) 10-89-7361 24) 1.200 1.100 | WM27124-ND 1.93 1.71 1.14 | 71764-0024 
10 | 500  .400 | WM26810-ND 1.09 96.64] 10-89-7102 38_| 1.900 1.800 | WM26938-ND _—-2.93_2.59 1.73 | 10-89-7381 26 / 1.300 1.200 | WM27126-ND = 2.08 1.84 1.23 71764-0026 
12_| 600.500 _| WM26812-ND 1.26 1.12 .75| 10-89-7122 40 | 2.000 1.900 | wM26940-ND 3.08 2.72 1.81] 10-89-7401 28 | 1.400 1.300 | WM27128-ND 2.22 1,96 1.31 | 71764-0028 
14 700 ~=©.600 | WM26814-ND 1.44 1.27  .85] 10-89-7142 42 | 2.100 2.000 | WM26942-ND 3.22 2.85 1.90 | 10-89-7421 30 | 1.500 1.400 | WM27130-ND 3.25 2.87 1.92 | 71764-0030 
16 .800 .700 | WM26816-ND 1.61 1.43 .95| 10-89-7162 44 2.200 2.100 | WM26944-ND 3.36 2.97 1.98 | 10-89-7441 80 4.000 3.900 | WM27180-ND 5.95 5.25 3.50 | 71764-0080 
48 | 900 .800 | WM26818-ND ‘1.79: 1.58 1.06) 10-89-7182 46 | 2.300 2.200 | WM26946-ND 3.51 3.10 2.07/ 10-89-7461 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - Tin 
20 | 1.000 900 | WM26820-ND 1.96 1.74 1.16] 10-89-7202 48 | 2.400 2.300 | WM26948-ND 3.65 3.22 2.15 | 10-89-7481 6 | 300 200 ] WM17449-ND® 68 60 40] 15-91-2060 
22 | 4.100 1.000 | WM26822-ND 2.14 1.89 1.26| 10-89-7222 50 | 2.500 2400 |WM26950-ND 3.79 3.35 2.24] 10-89-7501 3 | 400 300 | WM17450-ND® 91 80 54 /15-91-2080 
24 | 4.200 1.100 | WM26824-ND 2.31 2.05 1.37| 10-89-7242 52 | 2.600 2.500 | WM26952-ND 3.94 3.48 2.32 10-89-7521 to | 500 400 | WM17451-ND® 4.01 90 60 /15-91-2100 
26 | 1.300 1.200 | WM26826-ND 2.49 2.20 1.47| 10-89-7262 54 | 2.700 2.600 | WM26954-ND 4.08 3.60 2.40 10-89-7541 12 | @00 500 | WM17452-ND® 121 108 72/15-91-2120 
28 | 1.400 1.300 | WM26828-ND 2.66 2.35 1.57| 10-89-7282 56 | 2.800 2.700 | WM26956-ND 4.22 3.73 2.49 10-89-7561 14 | 700 600 | WMt17453:ND@ 142 125 a4|15-91-2140 
30 | 1.500 1.400 | WM26830-ND 2.84 2.51 1.67| 10-89-7302 58 | 2.900 2.800 | WM26958-ND___4.37_3.86_2.57 | 10-89-7581 16 | 800.700 WWRRHRMNIS 1.62 1.43 96 115-97-2160 
a Tt) 1600 MEG Sta zee tocticaeroe | | 62 | 2100 3000 PARES ces ait 274 (ioan-reat | | 2 | 90 900 MMMM 1.2 191 1.00) 15-41-2100 
36 | 1.800 1.700 | WM26836-ND 3.36 2.97 1.98] 10-89-7362 64 | 3.200 3.100 | WM26964-ND 4.80 4.24 2.83 10-89-7641 7 fig. 5 < Dual Row Vertical -1$u Select aed ea 
38 | 1.900 1.800 | WM26838-ND 3.54 3.13 2.09] 10-89-7382 66 | 3.300 3.200 | WM26966-ND 4.94 4.36 2.91 | 10-89-7661 
40 | 2.000 1.900 | WM26840-ND 3.71 3.28 2.19| 10-89-7402 68 | 3.400 3.300 | WM26968-ND 5.08 4.49 2.99 | 10-89-7681 6 | 300.200 | WMI7457-ND@ = 77 68.46 | 15-91-0060 
42 | 2100 2.000 | WM26842-ND 3.89 3.44 2.29| 10-89-7422 70 | 3.500 3.400 |WM26970-ND 5.22 4.61 3.08] 10-89-7701 8 | 400 300 | WM17458-ND® 1.03.91 .61 | 15-91-0080 
44 | 2.200 2.100 | WM26844-ND 4.06 3.59 2.40] 10-89-7442 72 | 3.600 3.500 | WM26972-ND 5.37 4.74 3.16 | 10-89-7721 10) .500 400 ) WMI7459-ND@ = 1.15 1.02 .68| 15-91-0100 
46 | 2.300 2.200 | WM26846-ND 4.24 3.74 2.50| 10-89-7462 74 | 3.700 3.600 | WM26974-ND 5.51 4.87 3.25 | 10-89-7741 12 | 600 500 | WM17460-ND@ 1.38 1.22.81) 15-91-0120 
48 | 2.400 2.300 | WM26848-ND 4.41 3.90 2.60] 10-89-7482 76 | 3.800 3.700 | WM26976-ND 5.65 4.99 3.33 10-89-7761 14_| 700 600 | WMI7461-ND@ 1.61 1.42 _.95 | 15-91-0140 
50 | 2.500 2.400 | WM26850-ND 4.59 4.05 2.70) 10-89-7502 78 | 3.900 3.800 _| WM26978-ND 5.80 5.12 3.42 | 10-89-7781 16 | 800 700 | WM17462-ND® 1.83 1.62 1.08 | 15-91-0160 
52_| 2.600 2.500 | WM26852-ND 4.76 4.21 2.81| 10-89-7522 80 | 4.000 3.900 |WM26980-ND 5.94 5.25 3.50 10-89-7801 18 | .900 .800 | WM17463-ND 2.06 1.83 1.22 15-91-0180 
54 | 2.700 2.600 | WM26854-ND 4.94 4.36 2.91| 10-89-7542 100 | 5.000 4.900 | WM269100-ND 7.95 7.02 4.68 | 70280-0448 20 | 1.000 900 | WM17464-ND@ 2.23 1.97 1.31 | 15-91-0200 
56 | 2.800 2.700 | WM26856-ND 5.11 4.52 3.01| 10-89-7562 Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail- | § pois Compliant 
58 | 2.900 2.800 | WM26858-ND 5.29 4.67 3.12] 10-89-7582 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 
60 | 3.000 2.900] WM26860-ND 5.46 4.83 3.22| 10-89-7602 4 | 190 100 | WM7404-ND 72 64 43) 75102-0079 Digi-Key Price Each Molex 
62_| 3.100 3.000 | WM26862-ND 5.64 _4.98 3.32| 10-89-7622 6 | 290 200 | WM7406-ND 97 86.58) 75102-0080| | Plating | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
64 | 3.200 3.100 | WM26864-ND 5.81 5.13 3.42| 10-89-7642 8 390 = 300 | WM7408-ND 1.23 1.09.73] 75102-0081 Fig. 7 — Shunt/Jumper — RoHS Compliant 
66 | 3.300 3.200 | WM26866-ND 5.99 5.29 3.53] 10-89-7662 10 | .490 400 | WM7410-ND 1.48 1.31  .88) 75102-0082 
68 | 3400 3.300 | WM26s6e-ND © 6.16 5.44 363| 10-89-7682 | | 12 | 500 500 |WM7ai2-ND 1.74 1.54 1.03| 75102-0083] | Sol’ | WMMSHISO pee meer ae 
70 | 3.500 3.400 | WM26870-ND 6.34 5.60 3.73] 10-89-7702 14 | 690 600 | WM7414-ND 1.99 1.76 1.18] 75102-0084 ; : : 
72_| 3.600 3.500 | WM26872-ND __—-6.51_5.75 3.84| 10-89-7722 16 | 790 700 | WM7416-ND 2.24 1.98 1.33] 75102-0085 
74 [3.700 3.600 | WM26874-ND 6.69 5.91 3.94] 10-89-7742 18 | 890 .800 | WM7418-ND. 250 2.21 1.47| 75102-0086 
76 | 3.800 3.700 | WM26876-ND 6.86 6.06 4.04] 10-89-7762 20 | 990 900 | wM7420-ND 275 243 1.62\ 75102-0087, . 100” KK® PC Board 
78 | 3.900 3.800 | WM26878-ND 7.04 6.22 4.15] 10-89-7782 22 | 1.090 1.000 | wM7422-ND 3.01 2.66 1.77| 75102-0088 
80 | 4.000 3.900 | WM26880-ND 7.21 6.37 4.25| 10-89-7802 24 | 1.190 1.100 | WM7424-ND 3.26 2.88 1.92| 75102-0089 Receptacles, Top and 
100 | 5.000 4.900 | WM268100-ND 9.66 8.53 5.69| 70280-0458 26 | 1.290 1.200 | WM7426-ND 3.51 3.10 2.07| 75102-0090 i 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - 28 | 1390 1300 | w742e-nD 3.77 3.33 2.22|75102-001 BOttom Entry, Low Profile 
15p min. Select Gold — RoHS Compliant 30 | 1.490 1.400 | wM7430-ND 4.02 3.55 2.37 | 75102-0092 
4 | 190 100 | WM7504-ND 91.81 54] 75102-0040 32_| 1.590 1.500 | WM7432-ND 4.28 3.78 2.52| 75102-0093 | Material: 
6 | 290 200 | WM7506-ND 4.26 1.12 .75| 75102-0041 34 | 1.690 1.600 | WM7434-ND 4.53 4.00 2.67 | 75102-0094 cea 
8 | 390 300 | WM7508-ND 161 1.43 .95| 75102-0042 36 | 1.790 1.700 | wM7436-ND 4.78 4.23 2.82] 75102-0095 | * Housing: High temperature nylon, 
10 | .490 .400 | WM7510-ND 1.96 1.74 1.16] 75102-0043 38 | 1.890 1.800 | WM7438-ND 5.04 4.45 2.97| 75102-0096]  Gilass-filled, UL 94V, Color: Black 
12_| 590 500 | WM7512-ND 2.31 2.05 1.37| 75102-0044 40 | 1.990 1.900 | wM7440-ND 5.29 4.67 3.12| 75102-0097 | * Terminal: Modified Tin/Brass alloy 
14 | 690 600 | WM7514-ND 2.66 2.35 1.57] 75102-0045 42 | 2.090 2.000 | wM7442-ND 5.55 4.90 3.27| 75102-0098 | Finish: 
16 | .790  .700 | WwM7516-ND 3.01 2.66 1.78] 75102-0046 44 | 2.190 2.100 | WM7444-ND 5.80 5.12 3.42/ 75102-0099) sa Nini 
18 | 890 800 | WM7518-ND 3.36 2.97 1.98] 75102-0047 46 | 2.290 2.200 | WM7446-ND 6.05 5.35 3.57| 75102-0100 Wet ee See 
20 | 990 .900 | WM7520-ND 3.71 3.28 2.19] 75102-0048 48 | 2.390 2.300 | WM7448-ND 6.31 5.57 3.72] 75102-0101 | * Select Gold: 15 Minimum 
22_| 1.090 1.000 | WM7522-ND 4.06 3.59 2.40) 75102-0049 50 | 2.490 2.400 | WM7450-ND 6.56 5.79 3.86 | 75102-0102 : - _ - 
24 | 4.190 1.100 | WM7524-ND 4.41 3.90 2.60] 75102-0050 52_| 2.590 2.500 | WM7452-ND 6.82 6.02 4.01| 75102-0103 | | Git Dim. A | Digi-Key Price Each | Molex 
26 | 1.290 1.200 | WM7526-ND 476 4.21 2.81| 75102-0051 54 | 2.690 2.600 | WM7454-ND 7.07 6.24 4.16| 75102-0104 | | cuits |_Inch(mm) | Part No. 1__10 100 | Part No. 
28 | 4.390 1.300 | WM7528-ND 5.41 4.52 3.01) 75102-0052 56 | 2.790 2.700 | WM7456-ND 7.32 6.47 4.31 | 75102-0105 Tin 
- — re Naas = sete a oak cain NS pe ae a eee 2 | .230(5.84) | WM18590-ND® 36 33 22 | 44812-0002 
34 | 1.690 1.600 | WM7534-ND 6.17 5.44 3.63] 75102-0055 62_| 3.090 3.000 | WM7462-ND 8.08 7.14 4.76| 75102-0108; | 2 | -380(6.38) | WMI8591-ND@ = 524731 | 44612-0003 
36 | 1.790 1.700 | WM7536-ND 6.52 5.75 3.84] 75102-0056 64 | 3.190 3.100 | WM7464-ND 8.34 7.36 4.91 | 75102-0109 4 | 430(10.92) ] WM18592-ND@ 73.65.43 | 44812-0004 
38 | 1.890 1.800 | WM7538-ND 6.87 6.06 4.04] 75102-0057 66 | 3.290 3.200 | WM7466-ND 8.59 7.59 5.06 | 75102-0110 5 | .530(13.46) | WM18593-ND@ 92 .81 54 | 44812-0005 
40 | 1.990 1.900 | WM7540-ND 7.22 6.37 4.25) 75102-0058 68 | 3.390 3.300 | WM7468-ND 8.85 7.81 5.21| 75102-0111 6 | .630(16.00) | WM18594-ND® 1.10 .98 65 | 44812-0006 
42_| 2.090 2.000 | WM7542-ND 7.57 6.68 4.46) 75102-0059 70 | 3.490 3.400 | WM7470-ND 9.10 8.03 5.36| 75102-0112 
44 [2.190 2.100 | WM7544-ND 7.92 6.99 4.66] 75102-0060 72_| 3.590 3.500 |WM7472-ND__9.35_8.26 5.51 | 75102-0113 7 | -730 (18.54) (Neues 128 1.13 76 | 44812-0007 
46 | 2.290 2.200 | WM7546-ND 8.27 7.30 4.87| 75102-0061 74 | 3.690 3.600 | WM7474-ND 9.61 8.48 5.66 | 75102-0114 8 |) .830(21.08) | WM18596-ND 1.47 1.30.87 | 44812-0008 
48 | 2.390 2.300 | WM7548-ND 8.62 7.61 5.07) 75102-0062 76 | 3.790 3.700 | WM7476-ND 9.86 8.71 5.81] 75102-0115 9 -930 (23.62) | WM18597-ND® 1.64 1.46 97 | 44812-0009 
50 | 2.490 2.400 | WM7550-ND 8.97 7.92 5.28) 75102-0063 78 | 3.890 3.800 |WM7478-ND 10.12 8.93 5.96| 75102-0116 10 | 1.030 (26.16) | WM18598-ND 1.83 1.62 1.08 | 44812-0010 
= a 2500 steel 22 28 a N00 AOS 80 ee * — . se we tote 11 | 1.130 (28.70) | WM18599-ND@ 202 1.78 1.19 | 44812-0011 
x x 54-| 9.67 8.53 5. 75102-0065 ‘ig. 5 — Dual Row, Low Profile, Rig! ingle - 
56 | 2.790 2.700 | WM7556-ND 10.02 8.84 5.90] 75102-0066 15p min. Select Gold — RoHS Compliant 12 _| 1.280 (31.24) RWMIGGMENDOS 2.19 1.84 1.30 | 44812-0012 
58 | 2.890 2.800 | WM7558-ND 10.37 9.15 6.10| 75102-0067 4 | 200 100 | WM27004-ND 60 53 35] 71764-0104 Select Gold 
60 | 2.990 2.900 | WM7560-ND 10.72 9.46 6.31] 75102-0068 6 | .300 200 | WM27006-ND 79 70 .47|71764-0106 2 | .230(5.84) | wMie601-ND 71 63 42 | 44812-0020 
er 13100 S00 Me tae ince eral fence ore] | 10 | se 400 PMR a7 100 solrivecatio| | ° | S08) GAs 06 2458 | iz 
66 | 3.290 3.200 | WM7566-ND 11.77 10.39 6.93] 75102-0071 12_| 600 500 | WM27012-ND _1.36_1.20 .80|71764-0112 4 | 480,(10.22) Reo eeg 141 1.25 84 | 44812-0022 
68 | 3.390 3.300 | WM7568-ND 12.12 10.70 7.13] 75102-0072 14 | 700 600 | WM27014-ND 1.55 1.37 .92|71764-0114 5 | 530 (13.46) | WM18604-ND 1.77 1.57 1.05 | 44812-0023 
70 | 3.490 3.400 | WM7570-ND 12.47 11.01 7.34] 75102-0073 16 | 800 .700 | WM27016-ND 1.74 1.54 1.03 | 71764-0116 6 | .630(16.00) | WM18605-ND® 212 1.87 1.25 | 44812-0024 
e _ 3.50 ot TEI 7.55 102-0074 . an oo ee be Ve ise ee 7 | .730 (18.54) | WM18606-ND 2.48 2.19 1.46 | 44812-0025 
] ; 7574+ 17 11.62 7.75] 75102-0075 ‘ i - 13° 1.88 1. : 
76_|3.790 3.700 | WM7576-ND 13.52 11.93 7.96| 75102-0076 | |_22 | 1.100 1.000 | wwa7022-No 2.32 2.05 1.37|71764-0122| | ° | 980 (2862) | WMNG608ND = 3.18 2.81 1.88 | 44812-0027 
Fig: 4 Daal Raw Vertical «Tin — RGHS Conipiant 941 4.200 4100 WOMeZegaINN 2512.22 1.48 71784-0104 10 | 1.030 (26.16) | WM18609-ND® 3.53 3.12 2.08 | 44812-0028 
4] 200  .100 | WM26904-ND 50.44.30] 10-89-7041 26 | 1.300 1.200 | WM27026-ND 2.70 2.39 1.59) 71764-0126 11 | 1.130 (28.70) | WM18610-ND 3.89 3.44 2.29 | 44812-0029 
6 | 300 200 | wm26906-nD 64.57 .38| 10-89-7061 28 | 1.400 1.300 | WM27028-ND 2.89 2.55 1.70|71764-0128 12 | 1.230 (31.24) | WM18611-ND® 4.24 3.75 2.50 | 44812-0030 
8 | 400 .300 | wM26908-ND 79 70 .47| 10-89-7081 30 | 4.500 1.400 | ww27030-ND 4.56 4.03 2.69] 71764-0130 § RoHS Compliant 
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molex’ .:00” (2.54mm) Center Headers 
.025” (.64mm) Square Pins 


The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (File AWG wire) »* Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for 60 seconds » Storage 
#29179), CSA Recognized (File 19980) » Voltage Rating: 250VAC maximum » Current Rating: Up to 4 Amps (with 22 Temp.: -40°C ~ 105°C » Material: 94V-0 


Fig. 1 - Straight Header Ale Fig. 2 - Right Angle Header , Fig. 3 - Straight - Friction Lock Header 
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Fig. 6 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 


Bl: 084 (1. 37) |, .040 


.250 (6.35) (amy foc} saa (1-02) 
Min Insertion Depth ocking Feature 
100 (2.54) 397 (660) || 3 a) 3. : er (3.61) -19 (4.83) 
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Ram, 
me ane for Stackable eng ° 
Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.|cuits} Inch(mm) | Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.|cuits} Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| cuits} Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
.100” (2.54mm) Center Header - Tin 5 | 490 (12.45) |WM2725-ND® 1.40 12.38 82.55 | 22-10-2051 9 | .900 (22.86) | WM4118-ND 1.03 9.06 60.38] 22-27-2091 
2 | .190(4.83) |WM4000-ND@® 19 1.70 11.33) 22-03-2021 6 | .590 (14.99) |WM2726-ND® 1.68 14.78 98.55 | 22-10-2061 5 | 10 | 1.00 (25.40) | WM4119-ND 1.04 9.20 61.30) 22-27-2101 
3 | .290(7.37) |WM4001-ND® 35 3.05 20.30) 22-03-2031 7 | 690 (17.53) |WM2727-ND@ 1.87 16.49 109.93 | 22-10-2071 11 | 1.10 (27.94) | WM4120-ND 1.45 10.12 67.45 | 22-27-2111 
4 | .390(9.91) |WM4002-ND@ 46 4.04 26.90) 22-03-2041 1 | & | -790(20.07) ]wm2728-ND® 2.14 18.89 125.93 | 22-10-2081 12 | 1.20 (30.48) | WM4121-ND 1.24 10.96 73.08 | 22-27-2121 
5 | .490(12.45) |WM4003-ND@ 57 5.03 33.50] 22-03-2051 9 | .890 (22.61) |WM2729-ND®@ 2.41 21.22 141.48 | 22-10-2091] | Straight - Friction Lock Header - Gold — RoHS Compliant 
6 | .590 (14.99) | WM4004-ND® 68 6.02 40.10] 22-03-2061 10 | 990 (25.15) ]|WM2730-ND@ 2.67 23.56 157.08 | 22-10-2101 2 | .200 (5.08) | WM2744-ND 68 6.02 40.10 | 22-29-2021 

1 | 7 | .690(17.53) |WM4005-ND®@ 80 7.08 47.20] 22-03-2071 11 | 1.090 (27.69) | WM2731-ND 2.94 25.90 172.65 | 22-10-2111 3 | .300 (7.62) | WM2745-ND 1.41 9.77 65.10) 22-29-2031 
8 | .790 (20.07) |WM4006-ND@ 80 7.08 47.20) 22-03-2081 12 }1.190 (30.23) |WM2732-ND@ 3.21 28.30 188.65 | 22-10-2121 4 | .400 (10.16) | WM2746-ND 1.15 10.12 67.45 | 22-29-2041 
9 | 890 (22.61) |WNaoo7-ND® © 90 7.93 52.85| 22-03-2091 2 | 190 (483) |WMo7aeND® 59 5.24 34.93| 22-12-2001 5 | .500(12.70) |WM2747-ND 1.63 14.36 95.75 | 22-29-2051 
10 | 990 (25.15) |Widoo-ND® 91 7.99 53.28] 22-03-2101 3 | 290(737) |wMe734-no 86 7.62 50.78| 22-12-2031 6 | .600(15.24) |WM2748-ND ‘1.80 15.85 105.65 | 22-29-2061 
14 | 1.080 (27.69) | Wwo09-ND 1.00 8.85 5898| 20-03-2111 4 | 390(991) |ww2735-ND@ 111 980 65.30| 22-12-2041] | 9 | 7 | -700(17.78) |WM2749-ND 2.08 18.39 122.63 | 22-29-2071 
412 | 1.190 (30.23) |WM4010-ND 1.10 9.69 64.63) 22-03-2121 5 | 490 (12.45) |WM2736-ND@ 1.39 12.25 81.65] 22-12-2051 8 | 800 (20.92) PER Ecouume 218 19.25 128.83 | 22-29-2081 

9 | .900 (22.86) | WM2751-ND 246 21.72 144.80 | 22-29-2091 
2 190 (4.83) | WM4100-ND@ 25 2.18 14.53] 22-05-2021 6 | .590 (14.99) |WM2737-ND® 1.67 14.76 98.40 | 22-12-2061 

10 | 1.00 (25.40) | WM2752-ND 2.73 24.05 160.35 | 22-29-2101 
3 .290 (7.37) | WM4101-ND@ 36 3.20 21.30] 22-05-2031 2 | 7 | .690 (17.53) |WM2738-ND® 1.95 17.21 114.75] 22-12-2071 11 | 4.10(27.94) | ww2753-ND 3.01 26.54 176.90 | 22-29-2111 
4 | 390(9.91) /WM4102-ND@ = 49 4.29 28.58 | 22-05-2041 8 | -790 (20.07) TE aueeg «722 19.66 191-08 | 22-12-2081 12 | 1.20 (30.48) |WM2754-ND 3.27 28.86 192.43 | 22-29-2121 
5 | .490 (12.45) |WM4103-ND® 61 5.37 35.83] 22-05-2051 9 | .890 (22.61) | WM2740-ND® = 2.51 22.18 147.85 | 22-12-2091 ; , - 

«100” (2.54mm) Center Crimp Terminal Housing 
6 | .590 (14.99) | WM4104-ND® 73 6.46 43.08] 22-05-2061 10 | .990 (25.15) ]|WM2741-ND® 2.78 24.56 163.73 | 22-12-2101 (Contacts Sold Separately Below) 

2 | 7 | .690 (17.53) |WM4105-ND@ 85 7.48 49.88| 22-05-2071 11. | 1.090 (27.69) | WM2742-ND 3.06 27.01 180.05 | 22-12-2111 With Locking Ramp and Polarizing Ribs — RoHS Compliant 
8 | .790 (20.07) | WM4106-ND® 98 8.64 57.58] 22-05-2081 12 | 1.190 (30.23) | WM2743-ND 2.98 26.31 175.43 | 22-12-2121 2 "322 (5.64) | WM2000-ND 45 136 9.08] 22-01-3007 
9 | .890 (22.61) |WM4107-ND@ 1.10 9.73 64.88] 22-05-2091 2 | .200(5.08) |WM2700-ND® 62 5.51 36.75 | 22-11-2022 3 | 322 (8-48) | WM2001-ND 92-98 Aaa 2201087 
10 | .990 (25.15) |WM4108-ND® 1.11 9.80 65.30) 22-05-2101 3 | 300 (7.62) |WM2701-ND® 1.01 8.91 59.43 | 22-11-2032 4 | .422 (10.72) | WM2002-ND 30. 265 17.68) 22-01-3047 
11 | 1.090 (27.69) |WM4109-ND® 1.23 10.82 72.10) 22-05-2111 4 | 400 (10.16) |WM2702-ND@ 1.05 9.25 61.68) 22-11-2042 5 | .522(13.26) | WM2003-ND 38 3.33. 22.23 | 22-01-3057 
12 | 1.190 (30.23) | WM4110-ND® 1.33 11.70 78.00 | 22-05-2121 5 | 500 (12.70) )WM2703-ND® 1.49 13.13 87.53 | 22-11-2052 6 622 (15.8) _|WM2004-ND 46 4.02 26.78 | 22-01-3067 
2 | .200 (5.08) |WM4200-ND® = 25 218 14.53) 22-23-2021 8 | 600 (15.24) |WM2704-ND@ 1.64 14.49 96.60 | 22-11-2062) | § | 7 | 722(18.34) |WM2005-ND 53 4.70 31.30 | 22-01-3077 
3 | .300(7.62) |WM4201-ND@® 35 3.06 20.40) 22-23-2031 3 | 7 | .700 (17.78) )WM2705-ND@ 1.91 16.88 112.50) 22-11-2072 8 | .822 (20.88) | WM2006-ND 60 5.30 35.35 | 22-01-3087 
4 | 400 (10.16) | WM4202-ND@ 44 3.88 25.88 | 22-23-2041 8 | .800 (20.32) | WM2706-ND® 2.00 17.62 117.48 | 22-11-2082 9 | .922 (23.42) | WM2007-ND .68 5.99 39.90 | 22-01-3097 
5 | .500(12.70) | WM4203-ND@ 52 4.63 30.85| 22-23-2051 9 | 900 (22.86) |WM2707-ND® 2.25 19.86 132.43 | 22-11-2092 10 | 1.022 (25.96) | WM2008-ND 76 6.67 44.48) 22-01-3107 
6 | .600 (15.24) | WM4204-ND@ 60 5.30 35.35| 22-23-2061 10 | 1.000 (25.40) |WM2708-ND® 2.50 22.04 146.95 | 22-11-2102 11 | 1.122 (28.5) | WM2009-ND 83 7.35 48.98 | 22-01-3117 

3| 7 | 700 (17.78) |WM4205-ND@ 71 6.26 41.75| 22-23-2071 11 |1.100 (27.94) |WM2709-ND® 2.75 24.29 161.90 | 22-11-2112 12 | 1.222 (31.04) | WM2010-ND 90 7.96 53.08) 22-01-3127 
8 | .800 (20.32) | WM4206-ND® 82 7.21 48.05| 22-23-2081 12 | 1.200 (30.48) |WM2710-ND@ 3.00 26.46 176.40 | 22-11-2122 Without Locking Ramp or Polarizing Ribs 
9 | .900 (22.86) | WM4207-ND@ 92 8.10 53.98| 22-23-2091 2 | .200 (5.08) |WM2711-ND® 1.19 10.47 69.80) 22-12-2024 — RoHS Compliant 
10 | 1.000 (25.40) |WM4208-ND® 93 816 54.43) 22-23-2101 3 | 300 (7.62) |WM2712-ND@ 1.52 13.44 89.63] 22-12-2034 2 | .222 (5.64) | WM1575-ND 12 1.04 6.90] 22-01-2021 
11 | 1.100 (27.94) |WM4209-ND@ 1.02 8.99 59.90] 22-23-2111 4 | 400 (10.16) |WM2713-ND@ 1.80 15.92 106.10] 22-12-2044 3 | .322 (8.18) | WM1576-ND 18 1.58 10.53 | 22-01-2031 
12 | 1.200 (30.48) |WM4210-ND@ 1.11 9.80 65.30] 22-23-2121 5 | .500 (12.70) |WM2714-ND® 1.99 17.54 116.95 | 22-12-2054 4 | 422 (10.72) |WM1577-ND 23° 2.07 13.78 | 22-01-2041 
2 | .200 (5.08) | WM4300-ND® 50 4.38 29.23) 22-05-3021 6 | .600 (15.24) |WM2715-ND@ 2.16 19.10 127.35 | 22-12-2064 5 | .522 (13.26) | WM1578-ND 30 2.61 17.40 | 22-01-2051 
3 | .300 (7.62) |WM4301-ND@ 68 6.02 40.10] 22-05-3031 4] 7 | .700 (17.78) |WM2716-ND@ 2.36 20.80 138.68 | 22-12-2074 6 | .622 (15.8) | WM1579-ND 393.47 23.13 | 22-01-2061 
4 | .400 (10.16) |WM4302-ND@ 87 7.71 51.40) 22-05-3041 8 | .800 (20.32) |WM2717-ND® 2.46 21.72 144.80 | 22-12-2084] | 6 | 7 | .722 (18.34) | WM1580-ND Al 3.65 24.30 | 22-01-2071 
5 | 500 (12.70) |WM4303-ND® 95 8.42 56.13| 22-05-3051 9 | 900 (22.86) |WM2718-ND® 2.77 24.41 162.70 | 22-12-2094 8 | .822 (20.88) | WM1581-ND AQ 4.36 29.08) 22-01-2081 
6 | .600 (15.24) |WM4304-ND® 1.07 9.41. 62.73) 22-05-3061 10 1.000 (25.40) |WM2719-ND® 3.08 27.17 181.10 | 22-12-2104 9 | .922 (23.42) | WM1582-ND 53 4.68 31.20 | 22-01-2091 

4| 7 | .700(17.78) |WM4305-ND® 1.24 10.96 73.08] 22-05-3071 11. |1.100 (27.94) |WM2720-ND@ 3.38 29.85 199.03 | 22-12-2114 : See, een . = oe ane 
8 | .800 (20.32) |WM4306-ND@ 1.30 11.46 76.43) 22-05-3081 Le eee) WM2721-ND@ on 32.61 217.40 Ee leeies 42 | 4.222 (31.04) | WIM1585-ND Wl 698. At 75 | DeOt aI 
9 | .900 (22.86) | WM4307-ND 1.35 11.88 79.23} 22-05-3091 Straight - Friction Lock Header - Tin — RoHS Compliant With Locking Ramp — RoHS Compliant 
10 | 1.000 (25.40) | WM4308-ND@ 1.36 12.03 80.18 | 22-05-3101 2 | .200(5.08) }|WM4111-ND 35 3.12 20.78 | 22-27-2021 F 220 (6.68) [WM2011-ND a6 7 70 OTT 
11. | 1.100 (27.94) | WM4309-ND@ 1.50 13.23 88.20 | 22-05-3111 3 | .300(7.62) |WM4112-ND 53 4.67 31.15 | 22-27-2031 3 1320 (8.13) rennin 06 i 41.80 o0pi-b0a7 
12 | 1.200 (30.48) | WM4310-ND® 1.54 13.59 90.58 | 22-05-3121 4 | 400 (10.16) | WM4113-ND 58 5.10 33.98) 22-27-2041 i - i . . 

= 6 4 | 420 (10.67) |WM2013-ND 26 2.31 15.43 | 22-01-2047 
.100” (2.54mm) Center Header - Gold 5 | 5 | 500(12.70) |wm4114-ND 73 6.44 42.90 | 22-27-2051 5 | 520(13.21) |WM2014-ND aa “5.99; 4960) 99:41005 
2 | 190 (4.83) |WM2722-ND@ 58 5.10 33.98| 22-10-2021 8 | 600 (15.24) | WM4115-ND 77 6.80 _ 45.30 | 22-27-2061 6 | .620(15.75) |WM2015-ND 39 3.47. 23.13| 22-01-2067 

1 | 3 | .290(7.37) |WM2723-ND® 84 7.43 49.53) 22-10-2031 7 | .700 (17.78) | WM4116-ND 80 7.08 47.20 | 22-27-2071 7 | 720 (18.29) |WM2016-ND AB 4.08 27.23 | 22-01-2077 

4 | .390(9.91) |WM2724-ND@ 112 9.90 66.00] 22-10-2041 8 | .800 (20.32) | WM4117-ND $1 8.07 53.80) 22-27-2081) RoHS Compliant (Continued) 
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molex -100” (2.54mm) Center Headers 025” (.64mm) Square Pins (Cont, 


Crimp Terminals For 
-100” (2.54mm) 
Center Housings 


RoHS 


COmrLiARt 


® 


U 


B " 
Insulation 


A 


Conductor 
Crimp Area Crimp Area 


Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig./cuits| Inch (mm) | Part No. A 10 100 | PartNo. Fig.|cuits| Inch (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.|cuits | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 

8 | .820 (20.83) | WM2017-ND 53 4.70 31.30) 22-01-2087 4 | 418 (10.62) | WM2614-ND AQ 4.36 29.08 | 22-01-2045 Polarizing Key for 

9 | .920 (23.37) | WM2018-ND 59 5.24 34.93 ) 22-01-2097 5 | 518 (13.16) | WM2615-ND 53 4.68 31.18 | 22-01-2055 -100” Housings WM2400-ND 1.06/10 15-04-9209 
6 | 10 | 1.020 (25.91) | WM2019-ND 66 5.85 39.00 ) 22-01-2107 6 | .618 (15.70) | WM2616-ND 59 5.25 34.98 | 22-01-2065 Crimp Contact for Stackable Housing 

11 | 1.120 (28.45) | WM2020-ND 73 6.40 42.65 | 22-01-2117 7 | .718 (18.24) | WM2617-ND 65 5.75 38.35 | 22-01-2075 22-30 AWG, 

12 [1.220 (30.99)| WM2021-ND 797.01 46.73 | 22-01-2127! | § | 8 | 818 (20.78) |WM2618-ND 726.32 42.15 | 22-01-2085 Selective Gold WM2624-ND* = — 2.97 23.79 | 08-55-0111 

Locking Ramp or Polarizing Ribs, Stackable — 9 | .918 (23.32) | WM2619-ND 76 6.70 44.65 | 22-01-2095 WM2625CT-ND — 98 7.80 

RoHS Compliant 10 |1.018 (25.86)] wMi2620-ND 827.27 48.45 | 22-01-2105] | 22-80 AWG. WM2625TR-ND — 378.00/7,000 08-50-0031 

g | 2 | 218(6.54) | WM2613-ND 413.60 24.03 | 22-01-2025 11 ]1.118 (28.40)| WM2621-ND 877.71 51.40 | 22-01-2115 Tin WM2623-ND* — 1.45. 11.61 | 08-50-0032 

3 | 318 (8.08) |WM2626-ND 47 4.17. 27.80 | 22-01-2035 12 |1.218 (80.94) |WM2622-ND__ 958.41 56.05 | 22-01-2125] ¢ RoHS Compliant * Bulk 


-100” (2.54mm) High Pressure Terminal Housings 


* Standard with locking ramp * 94V-0 material * Mates with .025” (0.64mm) Pins 
¢ Up to 425 grams normal force * Multiple contacting points »* Patented double 
cantilever with box shroud »* Accepts #22 to 30 AWG wire, .062” insulation dia. 


Wire | Insulation Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Molex ara Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Size |Dia. (Inch)| Finish | Part No. 10 100 500 | Qty. | Price | PartNo. (Circuits| Inch(mm) _|Part No. 110 100 | PartNo. 
7 1 | .120(3.05) | WiM2600-ND 211.72 12.28] 10-11-2013 
Siac WM2312-ND 2.68 21.42 89.25) — — | 08-55-0102 2 | .220(5.59) |WM2601-ND® 14 1.28 8.50] 10-11-2023 
22-30 | .062 Max. ar WM2312CT-ND — 10.69  44.53]10,000) 74.00/M | 08-55-0101 3 | .320(8.13) |WM2602-ND@ 22 179 12.75] 10-11-2033 
i a — 4 | 420 (10.67) |WM2603-ND® 30 261 17.43] 10-11-2043 
WM2140CT-ND 12.63  52.64|10,000| 66.00/M | 08-65-0815 5 |’s0u32) WMDe04.NDe. "ay a6 391th | AOA DORR 
wm1129-ND* 8.66 69.27 288.63] — — | 08-56-0110 6 | .620(15.75) |WM2605-ND@ 443.89 25.95 | 10-11-2063 
6556 | OREN 7 WM1129CT-ND — 39.86 166.06]10,000| 276.00/M | 08-56-0109 7 | .720 (18.29) |WM2606-ND@ 51 453 30.18 | 10-11-2073 
30.062 Max. | Gold ierascemenay hag Bie toe on aaeonid 8 | 820 (20.83) |WM2607-NDe ‘59 5.17 34.45 | 10-11-2083 
i : : 100) = opal ook 9 | 920 (23.37) |WM2608-ND® 66 5.81 38.70] 10-11-2093 
WM2757CT-ND — 46.17 _ 192.39]10,000| 320.00/M | 08-65-0813 10 _|1.020 (25.91) |WM2609-ND@ 74 651 43.38 | 10-11-2103 oma 
ae _ Sires 11 [1.120 (28.45) |WM2610-ND ‘817.14 47.63 | 10-11-2113 ; 54) 
Ci eh. 28 anes Oe Olt 12 |1.220 (30.99) |WM2611-NDe 88 7.78 51.88] 10-11-2123 th foo be 
WM1114CT-ND — 3.90 — 16.26]10,000| 27.00/M | 08-50-0113 43 |1.322 (33.58) |WM2685-ND® 85 752 5015 | 10-11-2133 if 06 
99-30|.062 Max.| Tin | WM2756-ND* 1.20 9.63 40.13) — — | 08-65-0805 14 |1.422 (36.12) |WM2686-ND@ 92 8.09 53.93] 10-11-2143 (1.60) 
: ; WM2756CT-ND — 4.88 — 20.31/10,000) 34.00/M | 08-65-0804 a ee eel WMO BTN, 988.66 _57.75 | 10-11-2158 
Nn a 2) 59. rimp Terminal, 24~30, 
WM2758-ND 1.39 11.10 46.25 08-52-0123 Tin/Copper Plating | WM2612-ND@ — 1.86 14.85 | 08-50-0005 
WM2759CT-ND — 534 — 22.25]10,000| 37.00/M | 08-52-0101 Grimp Terminal, 2-30, 
Universal Crimp Tool WMg9999-ND 50.75/1 63811-1000 ; Gold rane Baaleaaaiad : = 22 a arenas 
é erminal, 24~30, -ND@ =A x -50- 
Hand Crimp Too! WM9019-ND NEW! 321.98/1 63811-8200 Tin Plating WM2755TR-ND@t 286.00%8,000. | 08-50-0004 
Extraction Tool WalMeare tp 6.77 11-03-0022 Terminal, 22~30, WM23941CT-ND@$ | — — 33.69 | 08-55-0124 
Manual Wire Stripper WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 Gold Plating WM23941TR-ND@+ 840.00/5,000 | 08-55-0124 
* Bulk — ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant + Cut Tape t+ Tape and Reel 


* Voltage Rating: 250VAC Maximum 


* Current Rating: Up to 7 Amps (with 18 AWG wire) 


¢ Resistance: 20m0 maximum 


* Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for 


60 seconds 


* Operating Temperature: 0°C ~ 75°C 
* Storage Temperature: -40°C ~ 105°C 


* Material: 94V-0 


Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for 
use with Locking Ramp only - 
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Fig. 5 - Straight Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp & Polarizing Ribs 


Fig. 2 - Right Angle Header 


Fig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp & Polarizing Ribs 


Dimensions in Inches 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp only 


Fig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 


eo oe iss ae Ase eor8 

TSB 446 - ae Te Polarizing 

tit“ a 

J~.045 .203 Shown with Term. 
Ckt.#1 7 Locked into Housing 
1394 baa 156 

Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 

Fig.|cuits| A B_ | Part No. 1 10 (100 | Part No. Fig.|cuits| A B_ | Part No. i 10 100 | PartNo. Fig.{cuits| A B_ | Part No. i] 10 100 | Part No. 
2 |.267 — |WM4400-ND® .35 3.3 20.87 |26-48-1021 8 |1.203 — |WM4506-ND@ .80 7.10 47.32 | 26-48-1082 3 |.466 — |WM4701-ND@® 51 4.50 29.98 | 26-48-1036 
3 |.423 — |WM4401-ND@ 43 3.76 25.05 | 26-48-1031 9 |1.359 — |WM4507-ND® .88 7.75 51.67 | 26-48-1092 4 | 622 — |WM4702-ND@ 61 5.37 35.81 | 26-48-1046 
4 |.579 — |WM4402-ND@® 50 4.39 29.24 | 26-48-1041 2) 10 |1.515 — |WM4508-ND® .95 8.40 56.02 | 26-48-1102 5 |.778 — |WM4703-ND@ .71 6.25 41.64 | 26-48-1056 
5 |.735 — |WM4403-ND® 57 5.01 33.42 |26-48-1051 11/1671 — |WM4509-ND® 1.03 9.06 60.37 | 26-48-1112 6 | .934 — |WM4704-ND@ .81 7.12 47.46 | 26-48-1066 
6 |.891 — |WM4404-ND@ .64 5.64 37.60 | 26-48-1061 12 |1.827 — |WM4510-ND® 1.10 9.71 64.72 | 26-48-1122 4 L190 — RIM). 7.99 53.29 | 26-48-1076 
1 | 7 41.047. — |WM4405-ND 71 6.27 41.79 | 26-48-1071 2 |.310 — |WM4600-ND@ .38 3.39 22.59 | 26-48-1025 8 {1.246 — |WM4706-ND@ 1.01 8.87 59.12 | 26-48-1086 
8 |1203 — |WM4406-ND® 78 6.90 45.97 | 26-48-1081 3 |406 — |ww4soi-ND 47 4.14 27.63 | 26-48-1035 9/1402 — |WMGTOGNDS, 1.10 9.74 64.95 | 26-48-1098 
9 /1.359 — |WM4407-ND@ .85 7.52 50.16 | 26-48-1091 4 |.622 — |WM4602-ND@ .56 4.90 32.67 | 26-48-1045 10 |1.558 — |WM4708-ND® 1.20 10.62 70.77 | 26-48-1106 
10 1.515 — |WM4408-ND® .92 8.15 54.34 | 26-48-1101 5 |.778 — |WM4603-ND® .64 5.66 37.71 | 26-48-1055 1714 — Oe 130 1148 76.60 | 26-48-1116 
11 |1.671 — |WM4409-ND® 99 8.78 58.52 | 26-48-1111 6 | 934 — |WM4604-ND 73 6.41 42.75 | 26-48-1065 12 (1.870 — [RMBRINES, 1.40 12.86 82.48 | 26-46-1126 
12 |1.827 — |WM4410-ND@ 1.07 9.41 62.71 26-48-1121 | | 3] 7 [1.090 — |ww4e0s-ND® .81 7.17 47.80 | 26-48-1075 2 | .156 306 [RCTS -22. 1.98 13.23 | 26-60-4020 
2 |.267 — |wm4so0-ND@ 36 318 21.21 | 26-48-1022 8 |1.246 — |WM4606-ND@ 90 7.93 52.84 | 26-48-1085 3 | 312.462 | WM4621-ND® .34 2.97 19.83 | 26-60-4030 
3 49 6 OREN 43 3.93. 9556 | 26-49-1039 9 \1400 — [NRE 98 9.68 57.88 | 26-40-4095 4 | .468 .618 |WM4622-ND@ 45 3.96 26.43 | 26-60-4040 
4 | 5706 ROO 5, 440 2001 | 96-49-1040 io [issa — (MRRRRRIINeL 1.07. 944 62.99 |os-4s-t40s 5 | 5 | 624 .774 |WM4623-ND@ .56 4.95 33.03 | 26-60-4050 
2 5 | 735 — PRM 14 3.96 loseta-inse 41 [1714 — NOMRRRORIDR 446 1049. 67.96 |oeae-tt15 6 | .780 .930 |WM4624-ND@ 67 5.95 39.65 | 26-60-4060 
7 | 936 1.086 |WM4625-ND@ .79 6.94 46.25 | 26-60-4070 
6 bor — ae, 88 5.79 88.61 26-48-1062 12 [1-870 — RRERIRES, 1-24 1095 73.01 | 26-48-1125 8 |1.092 1.242|WM4626-ND@ .90 7.93 52.85 | 26-60-4080 
7 |1.047 — |WM4505-ND@® 73 6.44 42.96 | 26-48-1072 4] 2 |.310 — |WM4700-ND@ 41 3.62 24.16 | 26-48-1026 | pong Complfant (Continued) 
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molex 156” center Headers .045” Square Pins (Cont.) 


Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-) Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.|cuits); A B_ | Part No. a 10 100 | PartNo. Fig.|cuits| A B_ | Part No. al 10 (100 | PartNo. Fig.jcuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
9 |1.248 1.398 | WM4627-ND@ 1.01 8.92 59.45 | 26-60-4090 10 |1.558 — |WM5208-ND@ 4.02 35.43 236.23 | 26-48-2105 jo |1.560 — |WM2108-ND 77 681 45.38 | 09-50-3101 
5 | 10 [1404 1.554 | WM4628-ND® 1.12 9.90 66.00 | 26-60-4100 3| 11 ]1.714 — |WM5209-ND@ 4.40 38.79 258.60 | 26-48-2115 7| 41 /1.710 — |WM2109-ND 85 7.48 49.88 | 09-50-3111 
11 1.560 1.710 | WM4629-ND@ 1.23 10.89 72.60 | 26-60-4110 12 |1.870 — |WMS210-ND® 4.78 42.15 280.97 | 26-48-2125 12 |1.870 — /WM2110-ND 93 8.16 54.43 | 09-50-3121 
12 11.716 1.866 | WM4630-ND@ 1.35 11.88 79.23 | 26-60-4120 2 |.310 — |WM5212-ND@ 1.25 11.01 73.42 | 26-48-2026 Without Locking Ramp or Polarizing Ribs - 94V-2 
2 |.156 306 |WM4640-ND@ 24 212 14.15 | 26-60-5020 3 |.466 — |WMS5213-ND® 1.77 15.58 103.88 | 26-48-2036 — RoHS Compliant 
3 |.312 462 |WM4641-ND@ .36 3.18 21.23 | 26-60-5030 4 | 622 — |WMS5214-ND@ 2.28 20.15 134.34 | 26-48-2046 2 |.308 — |WM1564-ND 14 1.21 8.08 | 09-50-7021 
4 | 468 618 |WM4642-ND@ 48 4.25 28.33 | 26-60-5040 5 |.778 — |WMS215-ND® 2.80 24.72 164.80 | 26-48-2056 3 | 464 — |WM1565-ND 21. 1.83 12.18 | 09-50-7031 
5 | 624 .774 |WM4643-ND@ .60 5.30 35.35 | 26-60-5050 6 | .934 — |WMS5216-ND® 3.32 29.29 195.26 | 26-48-2066 4 |.620 — |WM1566-ND 28 2.43 16.23 | 09-50-7041 
6 | .780 .930 |WM4644-ND@ .81 7.14 47.63 | 26-60-5060 4] 7 |1.090 — |WM5217-ND® 3.84 33.86 225.72 | 26-48-2076 5 | .776 — |WM1567-ND 34 3.04 20.25 | 09-50-7051 
6 | 7 | .936 1.086 |WM4645-ND@ .84 7.43 49.53 | 26-60-5070 8 |1.246 — |WM5218-ND@ 4.36 38.43 256.18 | 26-48-2086 6 | 932 — |WM1568-ND 41 3.65 24.30 | 09-50-7061 
8 |1.092 1.242 |WM4646-ND@ .96 8.49 56.60 | 26-60-5080 9 |1.402 — |WMS5219-ND® 4.87 43.00 286.64 | 26-48-2096 7) 7 11.088 — |WMI569-ND = 48 4.26 28.38 / 09-50-7071 
9 |1.248 1.398 | WM4647-ND@ 1.08 9.55 63.68 | 26-60-5090 10 |1.558 — |WM5220-ND@ 5.39 47.57 317.10 | 26-48-2106 8 | 1.244 — |WMI570-ND 55 4.86 32.40 | 09-50-7081 
10 |1.404 1.554 | WM4648-ND@ 1.20 10.61 70.75 | 26-60-5100 11 (1.714 — |wms221-ND 5.91 52.13 347.56 | 26-48-2116 9 |1.400 — /WMIS7I-ND = 62 5.47 36.48 | 09-50-7091 
11 |1.560 1.710}WM4649-ND 1.32 11.67 77.83 | 26-60-5110 12 |1.870 — |WM5222-ND® 6.43 56.70 378.02 | 26-48-2126 10/1556 — |WMIS7ZNDIS 69 6.08 40.53 | 09-50-7101 
12|1.716 1.866 | WM4650-ND 1.44 12.74 84.90 | 26-60-5120 2 | 456 306 |WM5224-ND@ 1.04 920 61.30 | 26-61-4020 - ae — sales . ae ae else 
Gold 3 |.312 462 |WM5225-ND@ 1.56 13.73 91.53 | 26-61-4030 ne = : : : 
> |.267 — |WM5002-ND® 95 8.36 55.75 | 26-48-2001 4 | 468 .618 | WM5226-ND@ 2.00 17.69 117.90 | 26-61-4040 pele Key for oe aan 
3 | .423 — |WM5003-ND@ 1.32 11.61 77.38 | 26-48-2031 5 | 624 .774 |WM5227-ND@ 2.49 22.01 146.70 | 26-61-4050 - ee - 7 
4 |579 — |wmsoo4-noe 1.68 14.85 99.01 | 26-48-2041 6 |.780 .930 |WM5228-ND@ 2.99 26.39 175.93 | 26-61-4060 Polanelng Pegi t0r 
5 |735 — |WMS005-ND@ 205 18.09 120.63 | 26-48-2051 | |5| 7 | 936 1.086 |WM5229-ND@ 3.50 30.85 205.65 | 26-61-4070 | | -196 deal : ea) = a — | 15-04-0220 
6 |.891 — |WMS5006-ND@ 2.42 21.34 142.26 | 26-48-2061 8 |1.092 1.242 |WMS5230-ND@ 3.99 35.16 234.43 | 26-61-4080 With Locking Ramp and Polarizing Ribs - Polyester 
1/7 |1.047.— |wms007-ND@ 2.79 24.58 163.89 | 26-48-2071 9 1.248 1.398 |WM5231-ND® 4.48 39.55 263.65 | 26-61-4090 2) 340 — |WM2111-ND® 18 1.57 10.45 | 09-50-8023 
8/1203 — |WMS008-ND@ 3.15 27.83 185.51 | 26-48-2081 10 [1.404 1.554 |WM5232-ND@ 4.99 44.00 293.35 | 26-61-4100 3 |.500 — |WM2112-ND@ .27 2.38 15.88 | 09-50-8033 
9 |1.359 — |WMS5009-ND@ 3.52 31.07 207.14 | 26-48-2091 11 |1.560 1.710 |WM5233-ND@ 5.48 48.39 322.58 | 26-61-4110 4 | 650 — |WM2113-ND@ 35 3.13 20.88 | 09-50-8043 
40 11515 — |WMS010-ND@ 3.89 3431 228.76 | 26-48-2101 12 |1.716 1.866 |WM5234-ND@ 5.99 52.85 352.35 | 26-61-4120 5 | 810 — |WM2114-ND® 45 3.95 26.33 | 09-50-8053 
11 /1.671 — |WMSO11-ND@ 4.26 37.56 250.39 | 26-48-2111 2 |.156 .306 |WM5235-ND@ 1.19 10.47 69.80 | 26-61-5020 = a aa 3 = — a 
12 |1.827 — |WM5012-ND@ 4.62 40.80 272.02 | 26-48-2121 3 |.312 462 |WM5236-ND@ 1.78 15.71 104.70 | 26-61-5030 eal a pea OC SOT S670 0850-807 
4 | 468 .618 |WM5237-ND@ 2.31 20.37 135.83 | 26-61-5040 8/1260 — a 70 8.19 41.25 | 09-50-8089 
olan — WEEN sss tune ste [once 5 | 624 774 |WM5238-ND@ 2.88 25.40 169.33 | 26-64-5050 9/1430 — eS 78 701 46.79 | 09-50-8089 
3 )428 — ag 155 13.68 91.22 | 26-48-2032 = | 720 ca HOMER 45 apse nara |on-ar-aneo 10 |1.600 — |wmetio-nDe .88 7.76 51.70 |09-50-8103 
4 |.579 — |WMS5104-ND@ 2.00 17.62 117.46 | 26-48-2042 . . E : ; 41 1750 — [RNORERRIRIN 97 057 57.15 |oo-s0-8173 
5 |.735 — |WM5105-ND® 2.44 21.55 143.70 | 26-48-2052 6 : he nana He ae aos pias 42 14.900 — |Wmet2t-ND® 1.06 9.39 62.58 | 09-05-8123 
a " -48- f : 5241-ND® 4, .61 270.73 | 26-61-51 
6 | 891 WM5106-ND@ 2.89 25.49 169.94 | 26-48-2062 With Locking Hamp’ Polyester = RoHS Compllant 
21 7 11.047 — |WM5107-ND@ 3.33 29.43 196.18 | 26-48-2072 9 |1.248 1.398 |WM5242-ND® 5.19 45.77 305.15 | 26-61-5090 aT TDEEE {6 Seaas <a 080-0001 
8 |1.203 — |WMS5108-ND® 3.78 33.36 222.42 | 26-48-2082 10 |1.404 1.554 |WM5243-ND@® 5.76 50.80 338.65 | 26-61-5100 7 ‘56 - wiVOEEOT 56 Do ae een aa 
9 |1.359 — |WMS5109-ND@ 4.23 37.30 248.65 | 26-48-2092 11 11.560 1.710 |WM5244-ND@® 6.33 55.89 372.63 | 26-61-5110 7 ea _ iene a 503 49.50 eer 
10 11.515 — |WMS5110-ND® 4.67 41.23 274.89 | 26-48-2102 12 |1.716 1.866 | WM5245-ND® 6.91 60.99 406.58 | 26-61-5120 5 _ — | wme125-np - 367 yer 09-50-8051 
11:41.671 — |WMS5111-ND® 5.12 45.17 301.13 | 26-48-2112 Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) 6 |.970 — |wme126-npd 49 4.36 29.05 | 09-50-8061 
12 |1.827, — |WM5112-ND@ 5.57 49.11 327.37 | 26-48-2122 with Locking Ramp - 94V-2 Nylon — RoHS Compliant 7| 7 14420. — |wme2127-ND 59 5.47 34.45 | 09-50-8071 
2 | .310 — |WMS5200-ND® .97 8.59 57.25 | 26-48-2025 2 | .310 — |WM2100-ND 15 1.36 9.08 | 09-50-3021 8 1.280 — |WM2128-ND 66 5.85 39.00 | 09-50-8081 
3 | .466 — |WM5201-ND® 1.35 11.94 79.62 | 26-48-2035 3 | .460 — |WM2101-ND 23° 2.04 13.60 | 09-50-3031 9 /1.430 — |WM2129-ND 75 6.60 44.00 | 09-50-8091 
4 | 622  — |WM5202-ND@ 1.73 15.30 101.99 | 26-48-2045 4 | 620 — |WM2102-ND 31 2.72 18.15 | 09-50-3041 10 |1.600 — |WM2130-ND 82 7.28 48.53 | 09-50-8101 
g | 9 | 778 — |WM5203-ND@ 211 18.65 124.36 | 26-48-2055 7| 5 {780 — |Wwei03-ND 39 3.40 22.65 | 09-50-3051 41 /1.750 — JW2t3t-ND 91 8.03 53.50 | 09-50-8111 
6 |.934 — |WMS5204-ND® 2.49 22.01 146.74 | 26-48-2065 6 |.930 — |WM2104-ND 46 4.08 27.23 | 09-50-3061 12 |1.900 — JWM2132-ND 99 8.77 58.48 | 09-50-8121 
7 |1.090 — |WM5205-ND@ 2.87 25.37 169.11 | 26-48-2075 7 [1.090 — |WM2105-ND 54 4.77 31.78 | 09-50-3071 Polarizing Key for 
8 |1.246 — |WMS5206-ND@ 3.26 28.72 191.48 | 26-48-2085 8 |1.240 — |WM2106-ND 62 5.44 36.28 | 09-50-3081 156” Housings WM2404-ND 16 1.43  —J 15-04-0297 
9 |1.402 — |WMS5207-ND@ 3.64 32.08 213.85 | 26-48-2095 9 |1.400_— |wm2to7-No_ 69 6.12 40.80 | 09-50-3091 | § Rows Compliant 
i i Ld Insulation Tape and Reel 
Crimp Terminals for 1 56 RoHS Wire | Diameter Digi-Key Pricing Pricing? Molex 
1 Material | Size Inch Finish | Part No. 10 100 500 7,000 Part No. 
Center Housings ) _ Fig. 4 
ecndOOur ania " ‘ 78-24 | 110 Tin | WM2300-ND§ 82 657 27.38 —T 08-50-0706 
Plating: 1 00H" tin plating or 20H".of Selective Gold 48-24 | 140 Tin | WM2300CT-ND§¢ — 390 16.26 27.00/M | 08-50-0105 
18-24 | 110 | Gold | WM2305-ND§ 7.70 61.56 256.50 — | 08-56-0106 
Contact Brass | 18-24 | 110 | Gold | WM2305CT-ND§¢ — 4952 206.34 364.00/M | 08-56-0105 
Points 22-26 | .065 Tin | WM2301-NDt 82 6.57 27.38 — | 08-50-0108 
y 22-26 | .065 | Gold | WM2306-ND+ 770 61.56 256.50 — | 08-56-0108 
22-26 | 065 | Gold | WM2306CT-NDt+ — 4952 206.34 364.00/M | 08-56-0107 
: {8-24 | 110 Tin | WWM2302-ND§ B2 657 27.38 — | 08-52-0072 
Trifurcon 18-24 | 110 Tin | WM2302CT-ND§¢ — 3.90 16.26 27.00/M | 08-52-0071 
Bronze {18-24 | _-110 | Gold_| wm2135-ND§ 240 1920 80.00 — | 08-65-0115 
22-26 | 065 Tin | WM2303-NDt B2 657 27.38 — | 08-50-0134 
22-26 | .065 Tin | WM2303TR-NDt — — — 27.00/M | 08-50-0133 
22-26 | 065 | Gold _| WM2307-NDt 7.70 61.56 256.50 — | 08-58-0126 
Phosphor/| 18-24 | 110 | Gold | WM2304-ND§ 770 61.56 256.50 — | 08-58-0122 
Bronze | 18-24 | 110 | Gold | WM2304CT-NDS+ — 5249 218.71 364.00/M | 08-58-0121 
Conductor Insulation , Fig. 2 
Crimp Area Crimp Area Brass | 18-20] 170 Tin | WM17403-ND§ 90 7417 -29.88 —T 08-50-0789 
18-20 | 110 Tin | WM17403CT-ND§+ = 5.34 22.26 37.00/M_| 08-50-0187 
78-20 | 110 | Gold | WM23942-ND§ 674 53.88 224.50 — | 08-58-0189 
Li ald era ES] a EE MER | OM | SaEe 
inti ~ i 0) | i ; i — -58- 
Boscrintion parting} Eactiae bartNe: 18-20] 062 | Tin | wM2760cT-NDS¢ 67534. 22.25 37.00/M | 08-52-0112 
Hand Tool (Waldom) WMg9903-ND 15.31 | W-HT-1919 Phosphor [18-20 |_-110 Tin _| WM2313-ND§ 90 717 29.88 — | 08-52-0113 
Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75 | 63811-1000 Bronze | 23-26 ) 065 | Tin TE tn 90 29.88 aon (eee oies 
Extraction Tool (Molex) WMg9928-ND 16.92 | 11-03-0016 22-26 | .065 | Gold | WM2136-NDt 14.73 117.81 490.88 — | 08-56-0124 
, 22-26 | .065 | Gold | WM2137TR-NDt = — — 314.00/M | 08-65-0121 
Production Tool (Molex) 18-24 AWG WMg010-ND 243.27 | 63811-7500 22-26 | 065 | Goid | wM2i38-NDt 6.07 4857 202.38 — | 08-65-0122 
Production Tool (Molex) 22-26 AWG Wmg9011-ND 243.27 63811-7400 22-26 | .065 Tin | WM2301TR-ND+ NEW! _ = = 27.00/M_| 08-50-0107 
: ‘ rf " $CutTape 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Manual Wire Stripper (Molex) Uuhfet Ht Ge Nee § For use with WM9010-ND crimp tool + For use with WM9914-ND or WM9011-ND crimp tool 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-100 (2.54mm) Connectors: 94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable 
-156 (3.96mm) Connectors: 94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins 


P.C. Board Connectors 


molex 


Fig. 1 — Side Entry Fig. 4 — Side Entry io 
2406. 10) 


a2f—1 138 ; 4c. : .100(2.54)-| 


(3.05) 


. = 


(5.33) 


Fig. 2 — Bottom Entry 


F062 7 
(1.57) 


(0.76)4 
Typ. * 


F.03 
5|(0.76) 


Ryseneny z10 
100 040 (6-33) 


(2.54) 


(1.02) 


Fig. 5 — Bottom Entry 


2541 182 
(6.35)4l 


aa 
.15(3.81) 


Bea. 62) 
158.81) 


156(3.96) 


° 


060(1.52) 


400(10.16)*| Ha insert 
240(6.10) 100(2.54)-Copper-+| | "Depth 076 
Side | |-430° o67(1.70) (1-95) 
ye Ba fy [F].25(6.35) 045d 
156(396) (1.14) 
}.15(3.81) 
| ee ig: % 04541 
(1.14) °040(1.02) 
Fig. 3— Top Entry 400 (10.16) 076 | 
240(6.10).-4 11-57) .100(2.54) ,! a Copper (1-93) 1563.96) 
Copper Side 185(470) .04(1.02) ‘sa Kasai Side Lb s6siL-Side 045 4 J 
Tae ; ‘aa (4.02) epnnne me ce 35) e2d 413 (1-14) ia 
12(3.08) .09(2.29) 6a) te aa Fio.g7) 
15 13(8.30) , 045 ; 045. -062(1.57) 
(3.81) (1.14) 156(396) 425(3.18) (1.14) 
Dim. A Digi-Key Pricing Molex Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
«100 (2.54mm) P.C. Board Connectors .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors — RoHS Compliant 
2 -196 (4.98) WM3000-ND@ 31 2.76 18.40 | 22-15-2026 2 .308 (7.82) WM13299-ND 33 2.91 19.40 | 09-48-1024 
3 .296 (7.52) WM3001-ND® 42 3.67 24.45 | 22-15-2036 3 .46 (11.68) WM13300-ND 49 4.36 29.08 | 09-48-1034 
4 .396 (10.06) | WM3002-ND@ 63 5.52 36.78 | 22-15-2046 4 .62 (15.75) WM13301-ND .66 5.82 38.78 | 09-48-1044 
5 .496 (12.60) | WM3003-ND@ 70 6.14 40.90 | 22-15-2056 5 .78 (19.81) WM13302-ND 82 727 48.45 | 09-48-1054 
6 -596 (15.14) WM3004-ND® 84 7.40 49.30 22-15-2066 6 .93 (23.62) WM13303-ND 99 8.73 58.18 09-48-1064 
1 7 -696 (17.68) WM3005-ND® 97 8.60 57.33 22-15-2076 4 7 1.09 (27.69) WM13304-ND 1.32 11.63 7753 09-48-1074 
8 -796 (20.22) | WM3006-ND@ 1.12 9.86 65.73 | 22-15-2086 8 1.24 (31.50) | WM13305-ND 1.45 12.77 85.13 | 09-48-1084 
9 -896 (22.76) | WM3007-ND 1.25 11.06 73.75 | 22-15-2096 9 1.40 (35.56) | WM13306-ND 1.48 13.08 87.20 | 09-48-1094 
in 4006 27 84) Pace 10 ea ieoae aa oe 10 1.56 (39.62) | WM13307-ND 1.65 14.54 96.90 | 09-48-1104 
‘2_|1s6 (008 | wwaoionbs tos tayo “one | dacscatas |e ee 1 eee seo | ners 
2 196 (4.98) eee 33 oO)” — ABI8b: ||: (eae 20e8 2 308 (7.82) | WM13399-ND 40 3.54 23.60 | 09-48-4029 
3 .296 (7.52) WM3101-ND@ 50 4.44 29.63 | 22-14-2034 3 46 (11.68) PANT aroCIND pe 435. 30.86. | oe:4e-4939 
4 .396 (10.06) | WM3102-ND 66 5.81 38.70 | 22-14-2044 : : : : . 
5 “496 (12.60) | WM3103-ND@ “32 722 48.10 | 22-14-2054 4 .62 (15.75) WM13401-ND .70 6.14 40.90 | 09-48-4049 
6 "596 (15.14) | WM3104-ND¢@ 99 870 58.03 | 22-14-2064 5 .78 (19.81) WM13402-ND 1.37 12.07 80.48 | 09-48-4059 
2 7 “696 (17.68) | WM3105-ND Ti5 1012 S745 1 22-14-2074 7 7 1.09 (27.69) | _WM13404-ND 1.21 10.68 71.20 | 09-48-4079 
8 796 (20.22) | WM3106-ND 417 10.37 69.10 | 22-14-2084 8 1.24 (31.50) | WM13405-ND 2.06 18.14 120.93 | 09-48-4089 
9 .896 (22.76) | WM3107-ND@ 1.48 13.02 86.80 | 22-14-2094 9 1.40 (35.56) | WM13406-ND 1.55 13.72 91.45 | 09-48-4099 
10 .996 (25.30) WM3108-ND 1.47 12.96 86.40 22-14-2104 10 1.56 (39.62) WM13407-ND 1.73 15.30 101.98 09-48-4109 
1 1.096 (27.84) WM3109-ND. 1.61 14.22 94.80 22-14-2114 11 1.71 (43.43) WM13408-ND 1.91 16.81 112.08 09-48-4119 
12 1.196 (30.38) | WM3110-ND@ 1.76 15.55 103.68 22-14-2124 12 1.87 (47.50) WM13409-ND 2.08 18.33 122.20 09-48-4129 
2 “196 (4.98) W™M3200-ND 28 2.46 16.43 | 22-02-2025 2 .308 (7.82) WM13499-ND 33 2.91 19.40 | 09-48-4028 
3 .296 (7.52) WM3201-ND® 42 3.67 24.45 | 22-02-2035 3 46 (11.68) WM13500-ND 49 4.36 29.08 | 09-48-4038 
4 .396 (10.06) | WM3202-ND 56 4.93 32.85 | 22-02-2045 4 .62 (15.75) WM13501-ND .66 5.82 38.78 | 09-48-4048 
5 .496 (12.60) | WM3203-ND@ .70 6.14 40.90 | 22-02-2055 5 .78 (19.81) WM13502-ND 111 9.80 65.30 | 09-48-4058 
6 -596 (15.14) WM3204-ND® 97 8.53 56.88 22-02-2065 6 .93 (23.62) WM13503-ND 99 8.73 58.18 09-48-4068 
3 7 -696 (17.68) WM3205-ND® 1.12 9.92 66.13 22-02-2075 6 T 1.09 (27.69) WM13504-ND 1.32 11.63 7753 09-48-4078 
8 -796 (20.22) | WM3206-ND@ 1.42 9.86 65.73 | 22-02-2085 8 1.24 (31.50) | WM13505-ND 1.45 12.77 85.13 | 09-48-4088 
9 -896 (22.76) | WM3207-ND 1.25 11.06 73.75 | 22-02-2095 9 1.40 (35.56) | WM13506-ND 1.48 13.08 87.20 | 09-48-4098 
1 een oon Meee NG tee Weg Can Baeeaie 10 1.56 (39.62) | WM13507-ND 1.65 14.54 96.90 | 09-48-4108 
12_| 1196 08) | _waazi0NDe 168 1479 __9a.5a | 20.02-2125 i2_[ 1374750) | WMI3509ND__ 198 trad tte28 | 09-48-4128 
+100 (2.54mm]} P.C. Board Connectors - Gold .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold 
4 pee eee wes nee s ees anne oa Conan 5 8 1.24 (31.50) | WM3525ND@ 257 22.64 150.95 | 09-62-3082 
ri 396 (10.06) | WM3213-ND@ 38 687 45.78 | 22-16-2040 6 1 1.71 (43.43) | WM3538-ND 3.87 34.15 22764 | 09-62-3113 
5 .496 (12.60) WM3214-ND@ 97 8.56 5708 22-16-2050 «156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold — RoHS Compliant 
6 596 (15.14) | WM3215-ND@ 1.05 9.23 61.50 | 22-16-2060 2 308 (7.82) WM13540-ND 52 4.55 30.35 ] 09-48-3025 
1 cA -696 (17.68) WM3216-ND 1.36 12.03 80.18 22-16-2070 3 .46 (11.68) WM13510-ND 82 7.21 48.05 09-48-3035 
8 -796 (20.22) WM3217-ND 1.39 12.26 81.75 22-16-2080 4 .62 (15.75) WM13511-ND 4.10 9.67 64.48 09-48-3045 
9 -896 (22.76) | WM3218-ND@ 1.75 15.43 102.85 | 22-16-2090 5 .78 (19.81) WM13512-ND 1.37 12.07 80.48 | 09-48-3055 
10 | -996 (25.30) | WM3219-ND 1.95 1719 114.63 | 22-16-2100 6 .93 (23.62)_| WM13513-ND 1.64 14.47 96.48 | 09-48-3065 
11 | 1.096 (27.84) | WM3220-ND@ = =— 2.14 18.89 125.93 | 22-16-2110 4 7 1.09 (27.69) | WM13514-ND 1.91 16.88 112.50 | 09-48-3075 
12 __| 1.196 (30.38) [RWINIB22ENDSM 2.08 18.39 122.68 | 22-16-2120 8 | 1.24 (31.50) | WM13515-ND 218 19.28 128.50 | 09-48-3085 
2 -196 (4.98) WM3222-ND A 3.60 24.03 | 22-17-3022 9 1.40 (35.56) | WM13516-ND 2.46 21.68 144.50 | 09-48-3095 
3 .296 (7.52) WM3223-ND 61 5.37 35.83 | 22-17-3032 10 1.56 (39.62) | WM13517-ND 2.73 24.08 160.50 | 09-48-3105 
4 -396 (10.06) | WM3224-ND 82 722 48.10 | 22-17-3042 1" 1.71 (43.43) | WM13518-ND 3.01 26.54 176.95 | 09-48-3115 
5 -496 (12.60) | WM3225-ND@ 1.02 8.99 59.90 | 22-17-3052 42 | 1.87 (47.50) | WM13519-ND 3.28 28.95 —«193.00 | 09-48-3125 
2 6 .596 (15.14) | WM3226-ND@ 1.10 9.67 64.48 | 22-17-3062 3 308 (7.82 ATG SHEER =A 778 3188 | 09-48-3004 
7 “696 (17.68) | WM3227-ND® 128 11.25 75.03 | 22-17-3072 308 (7.82) 5: 5 7 : 
8 .796 (20.22) | WM3228-ND@ 1.64 14.43 96.23 | 22-17-3082 3 -46 (11.68) | ~WM13520-ND 86 758 50.55 | 09-48-3034 
40 “996 (25.30) | WM3230-ND 204 4804 120.28 | 22-17-3102 4 .62 (15.75) WM13521-ND 115 10.11 67.43 | 09-48-3044 
1 1.096 (27.84) | WM3231-ND 2.25 19.81 132.08 22-17-3112 5 -78 (19.81) WM13522-ND 1.43 12.64 84.28 09-48-3054 
12 1.196 (30.38) | WM3232-ND@ 2.45 21.65 144.33 22-17-3122 6 -93 (23.62) WM13523-ND 1.72 15.17 101.13 09-48-3064 
2 “196 (4.98) WM3233-ND 35 3.10 20.65 | 22-18-2021 5 7 1.09 (27.69) | WM13524-ND 2.01 17.70 117.98 | 09-48-3074 
3 .296 (7.52) WM3234-ND. 52 4.62 30.78 29-18-2031 8 1.24 (31.50) WM13525-ND 2.29 20.22 134.83 09-48-3084 
4 .396 (10.06) WM3235-ND® 70 6.14 40.90 22-18-2041 9 1.40 (35.56) WM13526-ND 2.58 22.75 151.68 09-48-3094 
5 ‘496 (12.60) | WM3236-ND@ ‘97 8.56 5708 | 22-18-2051 10 1.56 (39.62) | WM13527-ND 2.87 25.28 168.55 | 09-48-3104 
6 596 (15.14) | WM3237-ND@ 1.21 10.65 70.98 | 22-18-2061 "1 1.71 (43.43) | WM13528-ND 3.15 2781 185.40 | 09-48-3114 
3 7 -696 (17.68) | WM3238-ND 1.22 10.74 71.63 | 22-18-2077 12 1.87 (47.50) _| WM13529-ND 3.45 30.40 202.68 | 09-48-3124 
8 .796 (20.22) | WM3239-ND@ 1.39 12.26 81.75 | 22-18-2081 2 "308 (7.82) WM13542-ND 52 455 42.49 | 09-48-3026 
9 -896 (22.76) WM3240-ND® 1.56 13.78 91.88 22-18-2091 3 .46 (11.68) WM13530-ND 82 7.21 48.05 09-48-3036 
10 -996 (25.30) WM3241-ND 1.74 15.36 102.40 22-18-2101 5 .78 (19.81) WM13532-ND 1.37 12.07 80.48 09-48-3056 
"1 1.096 (27.84) | WM3242-ND@ 1.91 16.88 112.50 | 22-18-2111 6 .93 (23.62) WM13533-ND 1.64 14.47 96.48 | 09-48-3066 
12__| 1.196 (30.38) |_WM3243-ND@__2.08 18.39 122.63 | 22-18-2121 fe 7 1.09 (27.69) | WM13534-ND 1.91 16.88 112.50 | 09-48-3076 
-156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 8 1.24 (31.50) WM13535-ND 2.18 19.28 128.50 09-48-3086 
4 ii 1.71 (43.43) | WM3308-ND¢@ 183 16.18 10788 | 09-52-3111 9 1.40 (35.56) | WM13536-ND 2.46 2168 144.50 | 09-48-3096 
5 778 (19.81) WM3402-ND@ 98 8.63 5755 | 09-52-3052 10 1.56 (39.62) | WM13537-ND 2.73 24.08 160.50 | 09-48-3106 
5 7 1.09 (27.69) | WM3404-ND@ 1.52 13.44 89.63 | 09-52-3072 1 1.71 (43.43) | WM13538-ND 3.01 26.54 176.95 | 09-48-3116 
12 1.87 (47.50) | WM3409-ND¢@ 2.11 18.59 123.90 | 09-52-3122 12 1.87 (47.50)_| WM13539-ND 3.28 28.95 193.00 | 09-48-3126 
6 7 7.09 (27.69) | WM3504-ND 731 153 76.88 | 09-52-3073 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex “Toy Car” Battery Connector 


Crimp Terminal 
Connector Kits 


Fig. 1 - Plug 713.2 Fig. 2 — Socket Fig. 3 - Receptacle wmgo83 | wmg9s1 
Baek 
34,, “OIG LAOS IAA om item Kitaty. | kit aty. 
fee a Crimp Terminal Housings 36 48 
y Megeccccad yf Perel Straight Headers 18 24 
Right Angle Headers 18 24 
Shunts 10 _ 
Crimp Terminal (22-30 AWG) 100 — 
Crimp Terminal (18-24 AWG) - 100 
Crimping Tool 63811-1000 1 1 
Features: Digi-Key Pricing Molex Extractor Tool HT-1884 1 1 
¢ 15 Amp current rating per circuit vil RariNo} i iy 50 100 RariNt? 
: 1 WM2308-ND 40 3.54 16.50 23.58 35143-0201 — - 
* 800V voltage rating 2 WM2311-ND. 09 80 371 5.30 | 35728-0201 Digi-Key Price Molex 
* 14-20 AWG wire range 3 WM2309-ND 39 3.40 15.86 22.65 35141-0201 Description Part No. Each Part No. 
. i Z 4 WM2310-ND 10 93 4.32 6.18 35727-0201 , 
se - pea oe - ae : KK Series .100" Connector Kit | WM9983-ND 51.55 MXKK-100 
eIndustry standard product for radio WM9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom).. . $50.75, * 
controlled toy cars WM9969-ND Manual Wire Stripper (Waldom). . . $79.30 KK Series .156” Connector Kit WM9981-ND 47.48 MXKK-156 


C-Grid® SL™ .100 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL Listed and CSA Certified 


Fig. 1 — ““G” Version, End-to-End Stackable 
(Use C-Grid 
Crimp Terminals sold separately) 


.050 
(1.27) Typ. 


Cir. No. 1 
Identification 
Arrow 


150 To oog 
(3.81) 


.075 (1.91) 
Bo )T 515 
(13.08) 


Fig. 5 — Right Angle Header 


.535 (13.59) Ref. 
.350 (8.89)Ref. 


.100 (2.54) 
.275 +h Measure point Gold 


(6.99) 
Ref. Sh 30 (3.30) 


.050 (1.27) 
Measure Point Tin/Lead 


.240 (6.10) 


Fig. 2-“A” Version 
(Use C-Grid Crimp Terminals 
sold separately) 


Fig. 3— Panel Mount NEW! 
(Use C-Grid Crimp Terminals 
sold separately) 


| (6.00) 
I+.100 (2.54) 


Fig. 7 — Straight Header SMT 


Material: ¢ Pins: .025”square, phosphor bronze * Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible * Plating: 15y” minimum gold 
or 150” minimum tin/lead Electrical: * Current Rating: 3 amps «Insulation Resistance: 1,000MQ * Dielectric Strength: 600VAC r.m.s for 1 minute Environmental: 


Fig. 4 — Straight Header 


-450 (11.43) 
-350 (8.89)Ret 015 (.38) Typ. 


.260 (6.60)Ref. 


.050 (1.27) 
-100 (2.54) +} Measure Point Gold 
Measure Point Gold ‘549 ~:130 
(610) (3:30) 


Fig. 8 — Vertical with Pegs 


.120 
(3.05)Ref. 
015 
(.38)Typ Ret. :100 (2.54) 

Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 

Fig. | cuits A B Part No. al 10 100 500 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 Part No. 

Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 23 | 2.20 (55.88) 2.299 (58.39) | WM2921-ND 213 17.01 141.73 566.90 | 50-57-9423 

2 | 100 (2.54)  .199 (5.05) | WM2900-ND® 443.56 © 29.65 118.60 | 50-57-9402 1 | 24 | 2.30 (58.42) 2.399 (60.93) | WM2922-ND@ 2.20 17.58 146.50 586.00 | 50-57-9424 
3 | .200(5.08)  .299 (7.59) | WM2901-ND® 31 246 20.48 ~—81.90 | 50-57-9403 25 | 2.40 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2923-ND@ 2.26 18.11 150.89 603.56 | 50-57-9425 
4 -300 (7.62) — .399 (10.13) | WM2902-ND® 43 3.46 28.80 115.20 | 50-57-9404 Pin Housing (Contact Sold Separately) — RoHS Compliant 
5 | .400(10.16) .499 (12.67) | WM2903-ND® 56 4.45 37.08 148.30 | 50-57-9405 2 | 100(2.54)  .220(5.59) | WM2533-ND 98 7.84 65.35 261.40 | 70107-0001 
6 | 500 (12.70) .599 (15.21) | WM2904-ND@ 65 5.24 43.63 174.50 | 50-57-9406 3 | .200(5.08) .320(8.13) | WM2534-ND 99 7.94 66.20 264.79 | 70107-0002 
7 | .600 (15.24) .699 (17.75) | WM2905-ND® 75 6.02 50.18 200.70 | 50-57-9407 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | WM2535-ND 1.03 8.24 68.66 274.65 | 70107-0003 
8 | .700(17.78) .799 (20.29) | WM2906-ND® 82 6.54 54.50 218.00 | 50-57-9408 5 | 400 (10.16) .520 (13.21) | WM2536-ND 119 953 79.42 317.68 | 70107-0004 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2907-ND® 83 6.65 55.38 221.50 | 50-57-9409 6 | .500 (12.70) 620 (15.75) | WM2537-ND 1.51 12.06 100.49 401.95 | 70107-0005 
10 | .900 (22.86) .999 (25.37) | WM2908-ND® 84 6.70 55.81 223.24 | 50-57-9410 2 | 7 | 600 (15.24) 720 (18.29) | WM2538-ND 753 1220 101.68 406.72 | 70107-0006 
11 | 1.00 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2909-ND@ 94 749 62.38 249.50 | 50-57-9411 8 | .700 (17.78) —.820 (20.83) | WM2539-ND 1.57 12.52 104.36 417.43 | 70107-0007 

1 [12 | 1.10 (27.94) 1.199 (30.45) | WM2910-ND@ 80 6.44 53.63 214.50 | 50-57-9412 9 | .800 (20.32) 920 (23.37) | WM2540-ND 1.59 12.76 106.32 425.27 | 70107-0008 
13 | 1.20 (30.48) 1.299 (32.99) | WM2911-ND@ 116 9.26 77.18 308.70 | 50-57-9413 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM2541-ND 1.66 13.26 110.53 442.13 | 70107-0009 
14 | 1.30 (33.02) 1.399 (35.53) | WM2912-ND® 1.26 1010 84.18 336.70 | 50-57-9414 11 | 1.00 (25.40) 1.18 (29.97) | WM2543-ND 1.72 13.77 114.78 459.10 | 70107-0010 
15 | 1.40 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2913-ND® 1.32 1057 88.08 352.30 | 50-57-9415 12 | 1.10 (27.94) 1.28 (32.51) | WM2544-ND 1.76 14.07 117.28 469.10 | 70107-0011 
16 | 1.50 (38.10) 1.599 (40.61) | WM2914-ND@ 1.39 1114 92.85 371.40 | 50-57-9416 NEW! Panel Mount Pin Housing (Contact Sold Separately) — RoHS Compliant NEW! 
17 | 1.60 (40.64) 1.699 (43.15) | WM2915-ND@ 145° 11.57 96.38 385.50 | 50-57-9417 2 | .650(16.51) 100 (2.54) | WM2574-ND 1.50 12.02 100.13 400.53 | 70107-0036 
18 | 1.70 (43.18) 1.799 (45.69) | WM2916-ND@ 1.52 1219 101.60 406.40 | 50-57-9418 3 | .750 (19.05)  .200 (5.08) | WM2575-ND 1.52 12.17 101.41 405.62 | 70107-0037 
19 | 1.80 (45.72) 1.899 (48.23) | WM2917-ND 1.88 15.02 125.13 500.50 | 50-57-9419 3) 4 | .850(21.59) 300 (7.62) | WM2576-ND 1.57 12.52 104.34 417.34 | 70107-0038 
20 | 1.90 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2918-ND® 1.95 15.59 129.95 519.80 | 50-57-9420 5 | .950 (24.13) 400 (10.16) | WM2577-ND 157 12.57 104.73 418.90 | 70107-0039 
21 | 2.00 (50.80) 2.099 (53.31) | WM2919-ND® 2.01 16.07 133.88 535.50 | 50-57-9421 6 | 1.050 (26.67) .500 (12.70) | WM2578-ND 1.62 12.97 108.08 432.33 | 70107-0040 
22 | 2.10 (53.34) 2.199 (55.85) | WM2920-ND® 2.07 16.54 137.80 551.20 | 50-57-9422 ¢ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


182 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex® c-arid® SL™ .100 (con) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 

Fig. | cuits A B Part No. it 10 100 500 | PartNo. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 

15p” Minimum Gold 150p” Tin 

2 | 100(254)  .290 (7.37) | WM4800-ND@ 114 9.46 76.30 305.20 | 70543-0001 2 | .100(2.54)  .290(7.37) ] WM4924-ND® 1.04 832 69.35 277.40 | 70553-0036 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) | WM4801-ND@ 1.14 9.10 75.80 303.20 | 70543-0002 3 | .200(5.08) 400 (10.17) | wm4925-ND® 1.11 8.87 73.95 + 295.80 | 70553-0037 
4 | .300(7.62) .500(12.71) | WM4802-ND@ 1.23 9.82 81.80 327.20 | 70543-0003 4 | .300(7.62) 500 (12.71) | wM4926-ND@ 1.00 7.99 66.60 266.40 | 70553-0038 
5 | 400 (10.16) .600 (15.25) | WM4803-ND@ 1.41 1130 9415 376.60 | 70543-0004 5 | 400 (10.16) .600 (15.25) | WM4927-ND@ 1.25 10.04 83.63 334.50 | 70553-0039 
6 | 500(12.70) .700(17.79) | WM4804-ND® 1.43 11.41 95.10 380.40 | 70543-0005 6 | 500(12.70) .700(17.79) | WM4928-ND@ 1.33 10.64 88.65 354.60 | 70553-0040 
7 | 600 (15.24) 800 (20.33) | WM4805-ND 1.76 14.06 117.15 468.60 | 70543-0006 5 | 7 | .600(15.24) 800 (20.33) | WM4929-ND® 140 11.19 93.28 373.10 | 70553-0041 
8 | .700 (17.78) .900 (22.87) | WM4806-ND® 1.88 15.05 125.43 501.70 | 70543-0007 8 | .700(17.78) .900 (22.87) | WM4930-ND@ 1.45 11.64 96.98 387.90 | 70553-0042 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4807-ND@ 2.01 16.04 133.70 534.80 | 70543-0008 9 | .800 (20.32) 1.00 (25.41) | WM4931-ND@ 1.52 1219 101.55 406.20 | 70553-0043 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) | WM4808-ND@ 2.13 17.03 141.95 567.80 | 70543-0009 10 | .900 (22.86) 1.10 (27.95) | WM4932-ND® 1.61 1285 107.05 428.20 | 70553-0044 
11_| 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | WM4809-ND@ 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70543-0010 11 | 1.00 (25.40) 1.20 (30.49) | WM4933-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 | 70553-0045 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) | WM4810-ND@ 2.37 18.97 158.05 632.20 | 70543-0011 12 | 1.10 (27.94) 1.30 (33.03) _| WM4934-ND@ 1.73 13.84 115.33 461.30 | 70553-0046 

4 | 13 | 1.20 (80.48) 1.400 (35.57) | WM4811-ND@ 2.49 19.91 165.88 663.50 | 70543-0012 15” Gold — SMD 
14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) | WM4812-ND@ 2.62 20.95 174.58 698.30 | 70543-0013 2 | 340 (863) 100 (254) | WMIT340-ND® Sr ae CE ERT 
15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) | WM4813-ND@ 2.74 21.94 182.85 731.40 | 70543-0014 3 | .450(11.43) 200(508) | WM1341-NDe Fag, “58.60 T6ooR “76a 001 15-0103 
16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) | WM4814-ND@ 2.87 22.94 191.13 764.50 | 70543-0015 4 | 550(1397) 300(7.62) | WM1342-ND® Ser Saar Dae solo deoinde 
17 | 1.60 (40.64) 1-800 (46.73) ae pes ee a 5 | 650 (16.51) 400 (10.16) | WM1343-NDe 3.81 30.49 254.05 1016.20 | 15-91-2055 
48 | 1.70(43.18) 1.900 (48.27) | WM4816-ND@ 3.09 24.75 206.28 825.10 | 70543-0017 
19 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) | WM4817-ND 3.23 25.86 215.48 861.90 | 70543-0018 8 | -760 (19.05) 600 (12.70) [RUSE S08" STON: BSB. 1084 70" 15 ee 
20 | 1.90 (48.26) 2.100 (53.35) | WM4818-ND® 3.33 26.63 221.88 887.50 | 70543-0019 6 ) 7 | 850 (21.59) .600(15.24) Raa B08 PSL G8 263.80) 1055.20) | Abo L Ora 
21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) | WM4819-ND® 3.47 27.78 231.53 926.10 | 70543-0020 8 | .950 (24.13) .700 (17.78) eee ee pe eee) renee OPS O0 | Saleetee 
22 | 2.10 (53.34) 2.300 (58.43) | WM4820-ND® 3.56 28.50 237.53 950.10 | 70543-0021 9: | 1.050 (26.67) .800 (20.22) Cae eau GAO, age 1208.08) 1082200 | lesa 2008 
3 | 2.20 (58.88) 2.400 (60.97) | WM4821-ND avi ones: oar 48h. 688.701 "70549-0009 10 | 1.150 (29.21) .900 (22.86) | WM1348-ND® 4.20 33.57 279.75 1119.00 | 15-91-2105 
24 | 2.30 (58.42) 2.500 (63.51) | WM4822-ND@ 3.81 30.49 254.05 1016.20 | 70543-0023 11 /1.250 (81.75) 1.00 (25.40) eae G98 28944: “S289 1914-00") 15 92118 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) | WM4823-ND@ 3.96 31.70 264.18 1056.70 | 70543-0024 12 ee ee “aS <= =S 15-91-2125 

30p” Gold — RoHS Compliant none Angle Tin — Lnrougn ole = ne empian 

2 | 100(254) 210 (6.33) | WM4122-ND 123 982 81.80 327.20 | 70543-0106 2 | 100 (254) -210(5.93) IML) 1.04 8.32 69.85 277.40 | 70555-0001 
3 | .200(5.08) 3208.13) | WM4123-ND 1.34 10.75 89.60 358.40 | 70543-0107 3 | .200(5.08) 320 (8.13) | WM4165-ND 1.11 8.87 73.95 295.80 / 70555-0002 
4 | .300(7.62) .420 (10.67) | WM4124-ND 1.57 12.57 104.75 419.00 | 70543-0108 4 | 300 (7.62) 420 (10.67) | WiM4166-ND 1.19 9.54 79.48 317.90 } 70555-0003 
5 | .400(10.16) .520(13.21) | WM4125-ND 1.73 13.84 115.33 461.30 | 70543-0109 5 | 400 (10.16) 520 (13.21) | WM4167-ND 1.25 10.04 83.63 334.50 | 70555-0004 
6 | .500(12.70) .620(15.75) | WM4126-ND 1.89 15.11 125.90 503.60 | 70543-0110 8 | 500(12.70) 620 (15.75) _| WiM4168-ND 1.33 10.64 88.65 354.60 | 70555-0005 

4 | 7 | .600(15.24) .720(18.29) | WM4127-ND 2.05 16.43 136.93 547.70 | 70543-0111 6 | 7 | .600(15.24) 720 (18.29) | WM4169-ND 1.40 11.19 93.28 373.10 | 70555-0006 
8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM4128-ND 1.69 1351 112.58 450.30 | 70543-0112 8 | .700 (17.78) 820 (20.83) | WM4170-ND 145 11.64 96.98 387.90 / 70555-0007 
9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | wMat29-ND 238 1902 15850 634.00 | 70543-0113 9 | .800 (20.32) 920 (23.37) | wM4171-ND 1.52 12.19 101.55 406.20 | 70555-0008 
10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4130-ND 2.21 17.64 147.03 588.10 | 70543-0114 10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4172-ND 1.61 12.85 107.05 428.20 | 70555-0009 
11 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4131-ND 2.70 21.61 180.10 720.40 | 70543-0115 11 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4173-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 / 70555-0010 
12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4132-ND 2.87 22.99 191.58 766.30 | 70543-0116 12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4174-ND 1.73 13.84 115.33 461.30 | 70555-0011 

150p” Tin — RoHS Compliant Right Angle 15p” Gold — Through Hole — RoHS Compliant 

2 | 100(254) 290 (7.37) | wim4824-ND 1.04 8.32 69.35 277.40 | 70543-0036 2 | 100(2.54) —.210 (5.33) | WM4175-ND 1.14 9.16 76.30 305.20 | 70555-0036 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) | WM4825-ND 1411 887 73.95 295.80 | 70543-0037 3 | .200(5.08) — .320 (8.13) | WM4176-ND 1.26 10.09 84.08 336.30 | 70555-0037 
4 | .300(7.62) .500(12.71) | wm4826-ND 1.19 9.54 79.48 317.90 | 70543-0038 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | WM4177-ND 1.41 11.25 93.73 374.90 | 70555-0038 
5 | 400 (10.16) .600 (15.25) | wMm4827-ND 1.25 10.04 83.63 334.50 | 70543-0039 5 | 400 (10.16) .520(13.21) | WM4178-ND 1.52 1213 101.10 404.40 | 70555-0039 
6 | .500(12.70) .700(17.79) | WM4828-ND 1.10 8.82 73.48 293.90 | 70543-0040 6 | .500(12.70) _.620(15.75)_| WM4179-ND 1.56 12.52 104.30 417.20 | 70555-0040 

4 | 7 | 600 (15.24) 800 (20.33) | WM4829-ND 140 11.19 93.28 373.10 | 70543-0041 6 | 7 | .600(15.24) .720(18.29) | WM4180-ND 176 14.06 117.15 468.60 | 70555-0041 
8 | 700 (17.78) .900 (22.87) | WM4830-ND 1.45 11.64 96.98 387.90 | 70543-0042 8 | 700(17.78) .820 (20.83) | wM4181-ND 1.88 15.05 125.43 501.70 | 70555-0042 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4831-ND 1.52 1249 101.55 406.20 | 70543-0043 9 | .800 (20.32) 920 (23.37) | w4182-ND 2.01 16.04 133.70 534.80 | 70555-0043 
10 | 900 (22.86) 1.100 (27.95) | WM4832-ND 1.61 12.85 107.05 428.20 | 70543-0044 10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4183-ND 2413 17.03 141.95 567.80 | 70555-0044 
41 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | WM4833-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 | 70543-0045 44 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4184-ND 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70555-0045 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) | WM4834-ND 1.73 13.84 115.33 461.30 | 70543-0046 12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4185-ND 2.37 18.97 158.05 632.20 | 70555-0046 

15p” Minimum Gold 15p” Gold 

2 | .100(2.54) — .290 (7.37) | WM4900-ND@ 96 7.72 64.33 257.30 | 70553-0001 3 ] .320(8.13)  .200 (5.08) ] WM7203-ND@ 1.92 15.37 128.08 512.30 ] 74099-1003 
3 | .200(5.08) .400 (10.17) | WM4901-ND® 1.26 10.09 84.08 336.30 | 70553-0002 4 | .420 (10.67) .300 (7.62) | WM7204-ND@ 2.05 16.43 136.93 547.70 | 74099-1004 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) | WM4902-ND@ 1.31 1048 87.33 349.30 | 70553-0003 5 | 520(13.21) .400 (10.16) | WM7205-ND® 3.07 24.59 204.93 819.70 | 74099-1005 
5 | 400(10.16) 600 (15.25) | WM4903-ND@ 1.52 12.13 101.10 404.40 | 70553-0004 6 | .620(15.75) 500 (12.70) | WM7206-ND® 219 17.49 145.75 583.00 | 74099-1006 
6 | 500(12.70) 700 (17.79)_| WM4904-ND@ 1.52 12.13 101.10 404.40 | 70553-0005 7 7 _|..720 (18.28) 600 (15.24) _| WM7207-ND@ 2.25 18.02 150.18 600.70 | 74099-1007 
7 | 600 (15.24) 800 (20.33) | WMA905-ND@ 1.76 14.06 117.15 468.60 | 70553-0006 8 | 820 (20.83) .700 (17.78) | WM7208-ND@ 2.39 19.08 159.00 636.00 | 74099-1008 
8 | .700 (17.78) .900 (22.87) | WMAQ0GNDe. 1.88 15.05 125.43 501.70 | 70553-0007 9 | .920 (23.37) .800 (20.32) | WM7209-ND 252 2014 167.83 671.30 | 74099-1009 
9 | 800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4907-ND@ 2.01 16.04 133.70 534.80 | 70553-0008 10 | 1.020 (25.91) .900 (22.86) | WM7210-ND 268 21.44 178.63 714.50 | 74099-1010 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.05) ea rao, cote WORE AAT ors 2e oo || qoeoe ade 11 | 1.120 (28.45) 1.000 (25.40) | WM7211-ND@ 3.29 26.29 219.10 876.41 | 74099-1011 
11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | WM4909-ND@ 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70553-0010 12 | 1.220 (30.99) 1.100 (27.94) | WM7212-ND® 3.86 30.91 257.58 1030.32 | 74099-1012 
{2 | 4.10 (27.94) 1.300 (33.03) | WM4910-ND@ 2.37 1897 158.05 632.20 | 70553-0011 Vertical Tin — RoHS Compliant 

5 | ia | 1a0(6300) 1s00(a8-1) |WMeLaNDe 22 anes | 458 ete | 70-018 2] 100,254) 20(633) [WMATSSND ToT 805 67.08 26830 ] 7054-000 
15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) | WM4913-ND@ 274 21.94 182.85 731.40 | 70553-0014 3 | .200(5.08) .320(6.13) a eague PA GRE lao eee en. clade 02 
16 | 1.50(38.10) 1.700 (43.19) | WM4914-ND@ 287 22.94 191.13 764.50 | 70553-0015 4) -800(7.62) .420(10.67) Peace TO1, 8.05 67.08. 268.20" | "70545-0003 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4915-ND 297 23.76 198.00 792.00 | 70553-0016 5) 400 (10.16) 620(13.21) Ree 124 9.92, 82.70 330:80 | 70545-0004 
48 | 4.70 (43.18) 1.900 (48.27) | WM4916-ND@ 3.09 24.75 206.28 825.10 | 70553-0017 8 _| 500 (12.70) 620 (15.75) | WMATSO=ND 121 9.65 80.43 _ 321.70 | 70545-0005 
49 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) | WM4917-ND 3.23 25.86 215.48 861.90 | 70553-0018 8 | 7 | 600 (15.24) .720 (18.29) | WM4137-ND 1.40 11.19 93.28 373.10 | 70545-0006 
20 | 4.90 (48.26) 2.100 (53.35) | WM4918-ND@ 3.33 26.63 221.88 887.50 | 70553-0019 8 | -700 (17.78) .820 (20.83) MIME SSAND) 1.45 11.64 = 96.98 387.90 | 70545-0007 
21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) | WM4919-ND@ 3.47 27.78 231.53 926.10 | 70553-0020 9 | 800 (20.32) .920 (23.37) | WM4139-ND 152 12.19 101.55 406.20 / 70545-0008 
22 | 2.10 (53.34) 2.300 (58.43) | WM4920-ND® 3.56 28.50 237.53 950.10 | 70553-0021 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4187-ND 1.61 12.85 107.05 428.20 | 70545-0009 
23 | 2.20 (65.88) 2.400 (60.97) | WM4921-ND® 371 2966 24748 98870 | 70559-0022 41 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4140-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 | 70545-0010 
24 | 2.30 (58.42) 2.500 (63.51) | WM4922-ND® 3.81 30.49 254.05 1016.20 | 70553-0023 12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4141-ND 1.73 13.84 115.33 461.30 | 70545-0011 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) | WM4923-ND® 3.96 31.70 264.18 1056.70 | 70553-0024 Vertical 15” Gold — RoHS Compliant 

Right Angle 30” Gold — Through Hole — RoHS Compliant 2 | .100(2.54) 210 (5.33) | WM4142-ND 96 7.72 64.33 257.30 | 70545-0036 

2 | 100(254) 210 (5.33) | WMa153-ND 123.982 8180 32720 | 70863-0106 3 | .200(5.08)  .320(8.13) | wm4143-ND 1.14 9.16 76.30 305.20 | 70545-0037 
3 | .200(5.08)  .320(8.13) | WM4154-ND 139 1144 92.83 371.30 | 70553-0107 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | WM4144-ND 1179.38 78.13 312.50 | 70545-0038 
4 | .300(7.62) .420 (10.67) | WM4155-ND 157 1257 104.75 419.00 | 70553-0108 5 | 400 (10.16) .520 (13.21) | WM4145-ND 1.34 10.75 89.60 358.40 | 70545-0039 
5 | 400(10.16) 520 (13.21) | WM4156-ND 1.73 13.84 115.33 461.30 | 70553-0109 6 | 500 (12.70) .620 (15.75) _| WM4146-ND 1.31 10.48 87.33 349.30 | 70545-0040 
6 | 500 (12.70) _.620 (15.75) _| WM4157-ND 1.89 15.11 125.90 503.60 | 70553-0110 8 | 7 | .600 (15.24) .720 (18.29) | WM4147-ND 1.58 12.65 105.45 421.80 | 70545-0041 

5 | 7 | 600(15.24) .720 (18.29) | WM4158-ND 2.05 16.43 136.93 547.70 | 70553-0111 8 | .700(17.78) 820 (20.83) | WM4148-ND 1.88 15.05 125.43 501.70 | 70545-0042 
8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM4159-ND 2.21 17.70 147.48 589.90 | 70553-0112 9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | WM4149-ND 1.82 14.56 121.30 485.20 | 70545-0043 
9 | .800 (20.32) 920 (23.37) | WM4160-ND 2.38 19.02 158.50 634.00 | 70553-0113 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4150-ND 2.00 15.99 133.25 533.00 | 70545-0044 
10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4161-ND 2.55 20.40 170.00 680.00 | 70553-0114 114 |1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4151-ND 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70545-0045 
41 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4162-ND 3.72 29.77 248.08 992.30 | 70553-0115 12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4152-ND 2.37 18.97 158.05 632.20 | 70545-0046 
42 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4163-ND 2.87 22.99 191.58 766.30 | 70563-0116 | § RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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C-Grid® .100” Crimp Connector Housings 


Repertory: 


1.099 (2.51) Max Ref. 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 500 | Part No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 1 500 | Part No. 

2 -100 (2.54) .199 (5.05) | WM2800-ND 55: 4.84 32.28 129.10 | 50-57-9002 12 | 500 (12.70) .599 (15.21) | WM2523-ND 2.66 23.51 156.75 627.00 | 22-55-2121 
3 | .200(5.08) — .299(7.59)_ | WM2801-ND 71 6.28 41.85 167.40 | 50-57-9003 14 | 600 (15.24) 699 (17.75) | WM2524-ND 278 2453 163.50 654.00 | 22-55-2141 
: one oe eee Hat oe ae eee ie oT oes 16 | 700 (17.78)  .799 (20.29) | WM2525-ND 2.88 25.40 169.33 677.30 | 22-55-2161 

1 | 6 | 500(12.70) 599 (15.21) | WM2804-ND ‘827.26 48.43 193.70 | 50-57-9006 18 | .800(20.32) 800 (22.88) eae B00 2088 ATS GS «10080 | ees 2181 
7600 (15.24) 699 (17-75) | WWI2805-ND 5 773 548-205-901 50-57-5007 20 | .900 (22.86) _.999 (25.37) | WM2527-ND 3.10 27.36 182.38 729.50 | 22-55-2201 
8 | 700 (17.78) 799 (20.28) | WIM2806-ND 93 818 5450 218.00 | 50-57-9008 2 | 22 |1.000 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 3.21 28.29 = 188.63 = 754.50 | 22-55-2221 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2807-ND ‘99 8.76 58.40 233.60 | 50-57-9009 24 |1.100 (27.95) 1.199 (30.45) | WM2529-ND 3.32 29.31 195.38 781.50 | 22-55-2241 
to | 900 (22.86) 999 (25.37) | wM2808-ND 105 923 6150 246.00 | 50-57-9010 30 |1.400 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2530-ND 3.61 31.86 212.43 849.70 | 22-55-2301 
4) 100 (254) 199 (6.05) | WM2519-ND 2991961 130.73 522.90 | 22-55-2041 34 |1.600 (40.64) 1.699 (43.15) | WM2542-ND 3.45 30.45 203.03 812.10 | 22-55-2341 

9 6 | .200(5.08)  .299(7.59) | WM2520-ND 4.91 16.84 112.28 449.10 | 22-55-2061 40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 419 36.98 246.55 986.20 | 22-55-2401 
8 300 (7.62) — .399 (10.13) | WM2521-ND 244 2156 143.73 574.90 | 22-55-2081 50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 473 41.77 278.49 1113.95 | 22-55-2501 
10 | .400 (10.16)  .499 (12.67) | WM2522-ND 2.56 22.57 150.48 601.90 | 22-55-2101 Polarization Key, Black WM1033-ND 44 3.89 25.95 103.80 | 15-04-0292 


C-Grid® Box Crimp 


i .842 (21.39) 
terranes 5 -507 (12.88) (Before Crimp) p- -507 (12.88) ~~ 993 
erminal Material: Phosphor Bronze U, LU=> A sa] (0.08) 
(Fr nel * 
Current Rating: AM 003 (0.08) Tin Plate |] 
3.0 Amps (24AWG) 30°C Rise Over Ambient inax. Cutott Area 
UL Listed and CSA Certified 
Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Range | Inch(mm) | Plating |Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Fig. | Range | Inch(mm) | Plating | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
WM2510-ND 92 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0102 2 24-30 060 (1.52 Goldft | WM2516-ND 1.56 12.98 51.90 86.15 | 16-02-0109 
22-24 | .064 (1.63) | Tinf |WM2510CT-NDA — 8.54 37.35 64.02 | 16-02-0086 : 52) Golds | WM2566-ND 1.96 16.35 65.40 108.56 | 16-02-0110 
WM2510TR-NDO 920.00/20,000 16-02-0086 WM2569-NDA 1.22 10.18 40.70 67.56 | 16-02-1114 
WM2512-ND 1.44 12.03 48.10 79.85 | 16-02-0103 22-24 | .064 (1.63) | Tint |WM2569CT-NDA& — 7.67 30.67 50.91 | 16-02-1110 
22-24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2512CT-NDA — 8.59 34.34 57.00 | 16-02-0087 WM2569TR-NDO 1220.00/20,000 46-02-1110 
WM2512TR-NDO 1480.00/20,000 16-02-0087 WM2573CT-NDAA — 1243 49.73 82.55 | 16-02-1124 
WM2564-ND 1.64 13.70 54.80 90.97 | 16-02-0104 20-24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2573TR-NDAO 2100.00/20,000 16-02-1124 
1 22-24 | .064 (1.63) | Gold:* |WM2564CT-ND&A — 11.06 44.23 73.42 | 16-02-0088 
WM2573-NDA 2.00 16.65 66.60 110.56 | 16-02-1125 
LAMA) 1920.00/20,000 16-02-0088 WMM2570CT-NDAA — 16.18 64.73 107.45 | 16-02-1111 
WM2562-ND 92 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0096 : Z J 
22-24 | .064 (1.63) | Gold: | WM2570TR-NDAO 2600.00/20,000 16-02-1111 
24-30 | .060(1.52) | Tinf |WM2562CT-NDA — 4.91 19.64 32.60 | 16-02-0069 3 WM2570-NDA 220 1830 73.20 121.51 | 16-02-1115 
WM2562TR-NDO 840.00/20,000 16-02-0069 = - - - - —— 
24-30 | .060 (1.52) | Tint |WM2513-ND 144 12.03 48.10 79.85 | 16-02-0097 _ | WM2571-NDA 1.22 10.18 40.70 67.56 | 16-02-1116 
WMO568CT-NDA — 44-76 65.89 105 42 116-02-0119 24-30 | .060 (1.52) ) Tin¢ |WM2571CT-NDAA — 7.67 30.67 50.91 | 16-02-1112 
3 | 24-30 | .060 (1.52) | Goldt WM2568TR-NDO 2100.00/20,000 16-02-0119 WM2571TR-NDAO 1220.00/20,000 16-02-1112 
WM2517-ND 92. 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0114 24-30 | .060 (1.52) | Goldt |WM2555-NDA 2.00 16.65 66.60 110.56 | 16-02-1109 
22-24 | .064 (1.63) | Tin$ |WM2517CT-ND& — 5.34 21.34 35.42 | 16-02-0107 WM2572CT-NDA& — 16.18 64.73 107.45 | 16-02-1113 
WM2517TR-NDO 920.00/20,000 16-02-0107 24-30 | .060 (1.52) | Golds: | WM2572TR-NDAO 2600.00/20,000 16-02-1113 
WM2515-ND 1.56 12.98 51.90 86.15 | 16-02-0115 WM2572-NDA 2.20 18.30 73.20 121.51 | 16-02-1117 
22-24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2515CT-ND& — 8.20 32.79 54.43 | 16-02-0081 Universal Crimp Tool WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
WM2515TR-NDO 1420.00/20,000 16-02-0081 C-Grid Hand Crimper 22-24/32-36AWG | WM9017-ND 321.98/1 63811-8700 
3 WM2567-ND 1.96 16.35 65.40 108.56 | 16-02-0117 C-Grid Hand Crimper 24-30AWG WMg9919-ND 214.65/1 11-01-0209 
22-24 | .064 (1.63) | Gold:k |WM2567CT-ND& — 12.26 49.05 81.42 | 16-02-0116 Insertion Tool WM9911-ND 20.14/1 11-02-0022 
WM2567TR-NDO 2120.00/20,000 16-02-0116 Extraction Tool WM1032-ND 16.92/1 11-03-0036 
_ | WM2565-ND 92 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0108 Manual Wire Stripper WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
24-30 | .060(1.52) | Tinf |WM2565CT-NDA — 5.34 21.34 35.42 | 16-02-0105 - : =F Fi 
WM2565TR-NDO 920.00/20,000 16-02-0105 A High pressure type for low pin count $150” tin/lead over 50” nickel overall 
WM2563CT-NDA Ta? “9.82 : 39.29 65.22 116-02-0077 t 15” minimum gold in select area over 50y” minimum nickel overall with 75y” minimum tin/lead in select area 
24-30 | .060(1.52) | Goldt WM2563TR-NDO : 4700 00/20 000 7 46-02-0077 + 30” minimum gold in select area over 50” minimum nickel overall with 75” minimum tin/lead in select area 
e z : eee ACutTape 4 Tape and Reel 


C-Grid IlI™ 2.54mm (.100”) Pitch 


Modular Crimp Connector Housing 


Specifications: 


Electrical: + Voltage: 350V « Insulation Resistance: 1,000MQ 
minimum ¢ Current Rating: 3.0A »* Contact Resistance: 20mQ 


Fig. 


1— Single Row 


Polarization: Use 2 
button version only 


with single row 


Fig. 2 — Single Row 


Fig. 3 — Dual Row 


Fig. 4 — Dual Row 


maximum adapter 
Physical: * Housing: Black Polyphenylene Oxide * UL94V-1 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C. 
Note: C-Grid III does not mate to C-Grid® 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 ‘| Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
2 “200 (5.08) Ws000-ND 25 221 1473 58.90 | 90123-0102 15 1.500 (38.10) WM8011-ND 1.61 14.22 94.80 379.20. | 90123-0115 
3 300 (7.62) Wwms001-ND 373.23 21.50 36.00 | 90123-0103 18 1.800 (45.72) WM8012-ND 1.96 17.34 115.58 462.30 | 90123-0118 
4 400 (10.16) WMs002-ND 48 «4.23 98.23 112.90 | 90123-0104 1 19 1.900 (48.26) WM8013-ND 2.07 18.30 122.00 488.00 | 90123-0119 
5 500 (12.70 wme003-ND 59 5.25 34.98 139.90 | 90123-0105 20 2.000 (50.80) WM8014-ND 2.15 18.96 126.38 505.50 | 90123-0120 
500 (12.70) : : . 9 24 2.400 (60.96) WM8015-ND 2.58 22.75 151.68 606.70 | 90123-0124 
1 6 -600 (15.24) WM8004-ND 706.20 41.33 165.30 _| 90123-0106 25 2.500 (63.50) WM8016-ND 2.69 23.70 158.03 632.10 | 90123-0125 
7 .700 (17.78) WM8005-ND 43 3.80 25.30 101.20 | 90123-0107 2 242 (6.14) WM8017-ND 26 234 15.58 62.30 | 90156-0142 
8 -800 (20.32) WM8006-ND 93 8.24 64.90 219.60 | 90123-0108 9 3 .342 (8.68) WMs8018-ND 34 © 3.03 20.23 80.90 | 90156-0143 
9 -900 (22.86) WM8007-ND 97 8.54 56.90 227.60 | 90123-0109 4 442 (11.22) WM8019-ND AT 4AT 27.80 111.20 | 90156-0144 
10 1.000 (25.40) WM8008-ND 110 9.73 64.88 259.50 | 90123-0110 5 542 (13.76) WM8020-ND 56 4.93 32.85 131.40 | 90156-0145 
12 1.200 (30.48) WM8009-ND 1.30 11.44 76.25 305.00 _| 90123-0112 (Continued) 


184 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex C-Grid III™ 2.54mm (.100”) Pitch 


Modular Crimp Connector Housing (Cont.) 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. il 10 100 500 | Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
6 642 (16.30) wmg021-ND 67 588 39.20 156.80 | 90156-0146 34 1.706 (43.33) WM8047-ND 2.98 26.25 175.00 700.00 | 90142-0034 
7 742 (18.84) WM8022-ND 77 683 45.50 182.00 | 90156-0147 36 1.806 (45.87) WM8048-ND 3.15 27.77 185.15 740.60 | 90142-0036 
8 842 (21.38) WM8023-ND 88 7.77 51.83 207.30 | 90156-0148 38 1.906 (48.41) WM8049-ND 3.31 29.23 194.85 779.40 | 90142-0038 
9 942 (23.92) WMg024-ND 97 854 56.90 227.60 | 90156-0149 3 40 2.006 (50.95) WM8050-ND 3.73 3294 21960 878.40 | 90142-0040 
10 1.042 (26.46) WM8025-ND 1.05 9.29 61.93 247.70 | 90156-0150 44 2.206 (56.03) WM8051-ND 415 36.57 243.83 975.30 | 90142-0044 
12 1.242 (31.54) WM8026-ND 1.25 11.00 73.33 293.30 | 90156-0152 50 2.506 (63.65) Wms052-ND 4.75 41.93 279.55 1118.20 | 90142-0050 
2 13 1.342 (34.08) wmMs8027-ND 1.34 11.82 78.78 315.10 | 90156-0153 54 2.706 (68.73) WM8053-ND 4.96 43.76 291.71 1166.85 | 90142-0054 
14 1.442 (36.62) WM8028-ND 143 12.64 84.28 © 337.10 | 90156-0154 60 3.006 (76.35) WMs8054-ND 5.48 48.37 322.49 1289.95 | 90142-0060 
15 1.542 (39.16) WM8029-ND 1.53 13.46 89.75 359.00 | 90156-0155 4 "200 (5.08) WM8056-ND 433.80 2530 101.20 | 90143-0004 
16 1.642 (41.70) WM8030-ND 1.70 15.04 100.28 401.10 | 90156-0156 6 "300 (7.62) WM8057-ND 2 «550 3668 14670 | 90143-0006 
18 1.842 (46.78) WM8031-ND 1.83 16.12 107.45 429.80 | 90156-0158 8 400 (10.16) Wmg0se-ND ‘93 «7:33 «4888 19550 | 90143-0008 
20 2.042 (51.86) WM8032-ND 2.02 17.82 118.80 475.20 | 90156-0160 10 ‘500 (12.70) WM8059-ND 103 910 6065 24260 | 90143-0010 
& eo a a ae a ae ae 12 600 (15.24) WMs060-ND 121 1068 71.20 284.80 | 90143-0012 
8 406 (10.31) WM8036-ND 98 «67.78 +©«51.85 20740 | 90142-0008 14 700 (17.78) WM8061-ND 1.40 12.39 8258 330.30 | 90143-0014 
10 ‘506 (12.85) WMg037-ND 109 960 6403 25610 | 90142-0010 16 800 (20.32) WM8062-ND 1.59 14.03 93.53 374.10 | 90143-0016 
42 ‘606 (15.39) WMg038-ND 427 1124 7495 299.80 | 90142-0012 Fi 18 900 (22.86) WM8063-ND 1.88 16.62 11080 443.20 | 90143-0018 
14 706 (17.93) WMg039-ND 436 1203 80.23 320.90 | 90142-0014 20 1.000 (25.40) WM8064-ND 217 1915 127.65 510.60 | 90143-0020 
P 16 “806 (20.47) WM8040-ND 167 1477 98.45 393.80 | 90142-0016 26 1,300 (33.02) Biles elle etieos: NORdot 26/90) |[i2diae-ones 
18 .906 (23.01) WM8041-ND 1.74 15.31 102.08 408.30 | 90142-0018 34 1.700 (43.18) WM8066-ND 3.18 28.07 187.10 748.40 | 90143-0034 
20 1.006 (25.55) WM8042-ND 1.81 15.98 106.55 426.20 | 90142-0020 36 1.800 (45.72) WM8067-ND 3.37 29.72 198.10 792.40 | 90143-0036 
22 1.106 (28.09) WM8043-ND 1.87 16.53 110.23 440.90 | 90142-0022 40 2.000 (50.80) WM8068-ND 3.72 32.87 219.10 876.40 | 90143-0040 
24 1.206 (30.63) WM8044-ND 2.28 2012 13410 536.40 | 90142-0024 50 2.500 (63.50) WMs8069-ND 4.66 41.08 273.88 1095.50 | 90143-0050 
26 1.306 (33.17) WM8045-ND 2.34 20.66 137.73 550.90 | 90142-0026 60 3.000 (76.20) WwM8070-ND 5.59 49.29 328.63 1314.50 | 90143-0060 
30 1.506 (38.25) WM8046-ND 2.67 2352 156.78 627.10 | 90142-0030 64 3.200 (81.28) WMs071-ND 5.74 50.63 337.50 1350.00 | 90143-0064 
Female Crimp Terminals Wire | Insulation Diameter Range | Plating | Digi-Key Pricing Molex 
eee Range Inch (mm) Option Part No. 10 100 500 Part No. 
Pee : At WM2558-ND 1.36 11.35 45.40 | 90119-2109 
ical : “ ieee x i : i 22-24 .040/.058 (1.02/1.47 
aie oo alas ses . pe ees ipexmun Y ( ) Et WM2559-ND 209 1740 69.60 90119-2110 
lysical: « Contact: Copper alloy * Wire Insulation Diameter: 1./0mm (.| maximum 
Dee 030/.048 (0.76/1.22) At WM2560-ND 1.36 11.35 45.40 | 90119-2120 
+ Plating A: 100um (29p") minimum Hot Tin dip Et WM2561-ND 2.09 17.40 69.60 | 90119-2121 
$ Plating E: 0.38ym (15y”) selective Gold over Nickel and 4m (160y”) Tin/Lead over Nickel Hand Crimp Tool for 22-28 AWG WMs028-ND NEW! 321.98/1 63819-0200 


Headers 


Specifications: 
Electrical: * Voltage: 350V * Current Rating: 3.0A »* Contact Resis- 
tance: 20mQ maximum = Insulation Resistance: 5,000 MQ minimum 

Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 + Oper- 
ating Temperature: -55°C ~ 125°C * Contact: Copper Alloy, 0.64mm 


Fig. 1 — Single Row, Vertical Fig. 2 — Single Row, Right Angle | Fig. 3 — Dual Row, Vertical Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 


, f,-Contact 


(.025") square pin 142 (3.60) ~~ 


Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails 30 1.500 (38.10) | WM8133-ND 3.21 28.31 188.75 755.00 | 90131-0135 
9 .200 (5.08) WM8072-ND 2A 1.83 12.18 48.70 | 90120-0122 40 2.000 (50.80) WM8134-ND. 4.28 37.73 251.55 1006.20 | 90131-0140 
3 .300 (7.62) Ws073-ND 31-273 ©1823 += 72.90 | 90120-0123 3 50 2.500 (63.50) | WM8135-ND 5.34 47.15 314.33 1257.30 | 90131-0145 
4 400 (10.16) Ws074-ND Al 3.65 =—-24.30 ~—-97.20 | 90120-0124 60 3.000 (76.20) | WM8136-ND 6.42 56.63 377.50 1510.00 | 90131-0150 
5 500 (12.70) WM8075-ND 52 456 30.40 121.60 | 90120-0125 80 4.000 (101.60) | WM8137-ND 8.55 75.46 503.08 2012.30 | 90131-0160 
6 600 (15.24) WM8076-ND 625.47 36.48 145.90 | 90120-0126 4 .200 (5.08) we157-ND 88 7.77 51.83 207.30 | 90122-0122 
1 7 .700 (17.78) WM8077-ND 72 638 4253 170.10 | 90120-0127 6 300 (7.62) Wws158-ND 111 9.76 65.08 260.30 | 90122-0123 
8 800 (20.32) WM8078-ND 820 7.23 48.23 192.90 | 90120-0128 8 400 (10.16) WM8159-ND 119 10.49 69.95 279.80 | 90122-0124 
9 900 (22.86) WwMs079-ND 92 815 54.30 217.20 | 90120-0129 10 500 (12.70) WM8160-ND 1.34 11.82 78.78 315.10 | 90122-0125 
10 1.000 (25.40) | WM8080-ND 1.03 9.05 60.35 241.40 | 90120-0130 12 600 (15.24) WMsi61-ND 155 1372 91.45 365.80 | 90122-0126 
" 1.100 (27.94) | WM8081-ND 79 6.99 46.63 __186.50_| 90120-0131 14 700 (17.78) | WM8162-ND 1.73 15.23 101.55 406.20 | 90122-0127 
12 1.200 (30.48) | WM8082-ND 68 6.04 40.28 161.10 | 90120-0132 16 800 (20.32) | WM8163-ND 4.91 1688 112.50 450.00 | 90122-0128 
40 4.000 (101.60) | WM8083-ND 4.11 36.28 241.88 967.50 _| 90120-0160 18 ‘900 (22.86) WM8164-ND 210 1852 12348 498.90 | 90129-0199 
: ne fa ene en a ee bie oe oe a 4 20 1.000 (25.40) | WM8165-ND 2.27 20.03 133.55 534.20 | 90122-0130 
; at ; ai ; mance Ue canes does “nanan? lenis ieniod 24 1.200 (30.48) | _WM8166-ND 2.61 23.07 153.80 615.20 _| 90122-0132 
5 en (42.70) OnEReR ENT er ROL. ag6a° 194.50", |90191:0138 26 1.300 (33.02) | WM8167-ND 291 25.66 171.05 684.20 | 90122-0133 
é 600 (18.24) creer be BiRd 9860. des60° | 9019<0128 34 1.700 (43.18) | WM8169-ND 3.68 32.48 216.55 866.20 | 90122-0137 
7 700 (17.78) WM8101-ND 76 6.68 44.55 178.20 90121-0127 36 1.800 (45.72) WM8170-ND 3.76 33.18 221.20 884.80 | 90122-0138 
2 8 “800 (20.32) we102-ND ‘95 = 747~«49.83~«199.30 | 90121-0128 40 2.000 (50.80) | WM8171-ND 4.47 39.44 262.90 1051.60 | 90122-0140 
9 “900 (22.86) Wwms103-ND 90. «7.96 ~©-53.08 212.30 | 90121-0129 44 2.200 (55.88) | _WM8172-ND 4.69 41.42 276.10 1104.40 | 90122-0142 
10 1.000 (25.40) | WM8104-ND 403 9.05 60.35 241.40 | 90121-0130 50 2.500 (63.50) | WM8173-ND 6.23 54.99 366.58 1466.30 | 90122-0145 
11 1.100 (27.94) | WM8105-ND 113 9.96 66.43 265.70 | 90121-0131 80 4.000 (101.60) | wMgi74-ND 7.71 68.00 453.35 1813.40 | 90122-0160 
12 1.200 (30.48) | WM8106-ND 1.23 10.88 7250 290.00 | 90121-0132 Gold Contacts with Tin Tails 
40 4.000 (101.60) | WM8107-ND 455 40.17 267.78 1071.10 | 90121-0160 7 % 
4 200 (5.08) WM8120-ND 433.80 25.30 101.20 | 90131-0122 : ae i aaa i . va sa ee a : 
6 300 (7.62) WM8121-ND 44 3.92 26.10 104.40 | 90131-0123 300 (7.62) : : : ° ‘ 
3 400 (10.16) Roan 5 759° BONE D0nEO" |‘eo1a10104 4 400 (10.16) WM8086-ND 65 577 3848 153.90 | 90120-0764 
10 500 (12.70) | WM8123-ND 4.07 942 62.78 251.10 | 90131-0125 5 500 (12.70) | WIM8087-ND 71 6.26 41.75 167.00 | 90120-0765 
12 600 (15.24) | WM8124-ND 1.28 11.32 75.45 301.80 | 90131-0126 6 600 (15.24) | _WM8088-ND 98 863 57.53 __230.10_| 90120-0766 
14 700 (17.78) | WM8125-ND 150 1321 88.05 352.20 | 90131-0127 1 7 700 (17.78) | WM8089-ND 114 10.08 67.23 268.90 | 90120-0767 
3 16 800 (20.32) WM8126-ND 471 15.41 100.70 402.80 | 90131-0128 8 800 (20.32) WM8090-ND 131 11.55 76.98 307.90 | 90120-0768 
18 .900 (22.86) WM8127-ND 1.93 17.07 113.78 455.10 | 90131-0129 9 900 (22.86) WM8091-ND 1.47 13.01 86.70 346.80 | 90120-0769 
20 1.000 (25.40) WM8128-ND 215 18.96 126.38 505.50 | 90131-0130 10 1.000 (25.40) WM8092-ND 1.63 14.40 96.00 384.00 | 90120-0770 
22 1.100 (27.94) | WM8129-ND 2.36 20.79 138.63 554.50 | 90131-0131 W 1.100 (27.94) _| _WM8093-ND 180 15.84 105.60 422.40 | 90120-0771 
24 1.200 (30.48) | WM8130-ND 256 22.63 150.85 603.40 | 90131-0132 12 1.200 (30.48) | WM8094-ND 196 17.25 115.03 460.10 | 90120-0772 
26 1.300 (33.02) | WM8131-ND 278 24.52 163.48 653.90 | 90131-0133 40 4.000 (101.60) | WM8095-ND 6.52 57.55 383.65 1534.60 | 90120-0800 
28 1.400 (35.56) | WM8132-ND 299 26.42 17615 704.60 | 90131-0134 (Continued) 
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molex: a een 


Headers (Cont.) [@ pers | 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. i 10 100 500 Part No. 
2 200 (5.08) | WMs108-ND 32 286 19.05 76.20 ‘| 90121-0762 40 2.000 (50.80) | WM8152-ND 6.79 59.91 399.43 1597.70 | 90131-0780 
300 (7.62) | WMs109-ND 49 431 28.75 + 115.00 | 90121-0763 4 50 2.500 (63.50) | WM8153-ND 8.48 74.83 498.88 1995.50 | 90131-0785 
4 400 (10.16) | WMs8110-ND 71 626 41.75 + 167.00 | 90121-0764 60 3.000 (76.20) | WM8154-ND 10.19 89.87 599.15 2396.60 | 90131-0790 
5 500 (12.70) | WM8111-ND 89 7.84 52.25 209.00 ‘| 90121-0765 80 4,000 (101.60) _| WIM8156-ND 13.59 119.89 799.28 3197.10 | 90131-0800 
6 600 (15.24) | WM8112-ND 1.07 9.42 62.78 251.10 _| 90121-0766 4 200 (5.08) | WM8175-ND 95. 834 55.63 222.50 | 90122-0762 
7 7 700 (17.78) | WM8113-ND 125 11.00 73.33 293.30 | 90121-0767 6 300 (7.62) | WM8176-ND 1.64 14.47 96.48 385.90 | 90122-0763 
8 800 (20.32) | WM8114-ND 142 1252 83.45 333.80 | 90121-0768 8 400 (10.16) | wmsi77-ND 1.89 16.68 111.23 444,90 | 90122-0764 
9 -900 (22.86) WM8115-ND 159 14.04 = 93.60 374.40 | 90121-0769 10 500 (12.70) WM8178-ND 213 18.77 125.15 500.60 | 90122-0765 
10 1.000 (25.40) | WM8116-ND 163 14.40 96.00 384.00 | 90121-0770 12 600 (15.24) WM8179-ND 2.49 21.99 146.63 586.50 | 90122-0766 
iW 1.100 (27.94) _|_WM8117-ND 1.79 15.80 105.35 421.40_| 90121-0771 14 .700 (17.78) WM8180-ND 2.94 2598 17318 692.70 | 90122-0767 
12 1.200 (30.48) | WM8118-ND 213 18.78 125.18 500.70 | 90121-0772 16 "800 (20.32) | WM8181-ND 3.09 2724 181.60 726.40 | 90122-0768 
40 4.000 (101.60) _| WM8119-ND 7.03 62.05 413.65 1654.60 _| 90121-0800 - “900 (22.86) | WMeta2-No 3.40 3002 200413 90050 | so129-0769 
4 -200 (5.08) )_ WM8138-ND 68 = 6.01 40.05 160.20 | 90131-0762 4 20 1.000 (25.40) } WM8183-ND 3.71 32.74 218.25 873.00 | 90122-0770 
8 300 (7.62) WMO TSSINE 102 B97" 59.80 289.20. | 90187-0768 22 1.100 (27.94) | _WM8184-ND 4.06 35.84 238.90 955.60 _| 90122-0771 
8 400 (10.16) | WM8140-ND 1.36 12.01 80.05 320.20 | 90131-0764 24 1.200 (30.48) | WM8185-ND 445 3924 261.63 1046.50 | 90122-0772 
10 500 (12.70) | WM8141-ND 1.70 14.98 99.85 399.40 | 90131-0765 26 1.300 (33.02) | WM8186-ND 4.77 42.09 280.60 1122.40 | 90122-0773 
12 600 (15.24) | WM8142-ND 2.03 17.95 119.68 __478.70_| 90131-0766 28 4.400 (35.56) | WM8187-ND 512 45.14 300.95 1203.80 | 90122-0774 
14 700,(17.78) BWM TBS:ND) 238 20.99 139.80 559.60 | 90131-0767 30 1.500 (38.10) | WM8188-ND 5.49 48.40 322.65 1290.60 | 90122-0775 
3 16 -800 (20.22) | WM8125-ND 271 23.95 159.68 638.70 | 90131-0768 40 2.000 (50.80) | WM8189-ND 7.14 63.01 420.08 1680.30 | 90122-0780 
ig 900 (22.86) NESE 3.74 $2.90 219.95 879.80 / 90137-0769 50 2.500 (63.50) | WM8190-ND 10.17 89.75 598.30 2393.20 | 90122-0785 
a 1.000 (25.40) ReaD SO 2g TRIO) 180 | eUIB LOO 60 3.000 (76.20) | WM8191-ND 1203 106.18 707.85 2831.40 | 90122-0790 
of 1.200 (30.48) _[IMBIESAD OG S98 2287S F 28.00. SUIS E02 80 4.000 (101.60) | WM8192-ND 15.51 136.89 912.63 3650.50 | 90122-0800 
26 1.300 (33.02) | WM8149-ND 441 38.94 259.58 1038.30 | 90131-0773 
28 1.400 (35.56) | WMs150-ND 481 4247 283.13 1132.50 | 90131-0774 Shunt 
30 1.500 (38.10) | WMs161-ND 5.12 45.19 301.25 1205.00 | 90131-0775 2 Position, 100 Tin WM1034-ND 29 253 1685 67.40 | 90059-0007 


Shrouded Headers 


Specifications: 
Electrical: * Voltage: 350V » Current Rating: 3.0A »* Contact Resistance: 
20m maximum = Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 

Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C »* Contact: Copper Alloy, 0.64mm (.025”) 
square pins 


Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Fig. 1 — Single Row, Right Angle | Fig. 2 — Single Row, Vertical | Fig. 3— Dual Row, Vertical, Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
Fully Loaded Fully Loaded 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails Gold Contacts with Tin Tails 
2 347 (8.81) WM8193-ND 78 687 4579 183.17 | 90136-2102 2 347 (8.81) WM8203-ND 91 8.03 53.50 214.00 | 90136-2202 
3 447 (11.35) WM8194-ND 88 7.78 = 51.85 207.40 | 90136-2103 3 AAT (11.35) WM8204-ND 116 10.21 68.05 272.20 | 90136-2203 
4 547 (13.89) WM8195-ND 114 10.03 66.85 267.40 | 90136-2104 4 547 (13.89) WM8205-ND 148 13.07 87.10 348.40 | 90136-2204 
5 647 (16.43) WM8196-ND 136 11.97 79.83 319.30 | 90136-2105 5 647 (16.43) WM8206-ND 166 14.64 97.63 390.50 | 90136-2205 
: 6 747 (18.97) WIM ELSTEND) 154 13.61 90.73 __ 362.90 | 90136-2106 1 6 747 (18.97) WMs8207-ND 1.73 15.25 101.68 406.70 | 90136-2206 
8 947 (24.05) WM8199-ND 2.07 18.29 121.93 487.70 | 90136-2108 7 ‘847 (21.51) WM208-ND 210 1854 12358 494.30 | 90136-2207 
- Heat aeas Ce 7 ps aed ee ert 8 947 (24.05) wMs209-ND 2.47 21.75 145.03 580.10 | 90136-2208 
by pei or Beastie ae ie ae pe ae 9 4.047 (26.59) WMs210-ND 279 24.62 164.10 656.40 | 90136-2209 
: : : : ; : 10 4.147 (29.13) WMs211-ND 3.10 27.35 182.33 729.30 | 90136-2210 
: afar eG [ 2 ea ee eel ipeee 12 1.347 (34.21) WM8212-ND 3.72 32.80 218.65 874.60 | 90136-2212 
4 547 (13.89) WMg215-ND 1.00 881 5875 235.00 | 90136-1104 2 847 (8.81) Uist BY FAT 47.80 191.20. | 90136-1202 
A ‘647 (16.43) MGeTeIND aie “aga. 6604 - 360100" | Bide a10s 3 AAT (11.35) WMs224-ND 1.37 12.10 80.65 322.60 | 90136-1203 
4 6 TAT (18.97) WM8217-ND 1.27 1148 74.55 298.20 | 90136-1106 : aa WM8225-ND 1.51 13.31 88.72 354.89 | 90136-1204 
7 “847 (21.51) WM8218-ND 145 12.77 8510 340.40 | 90136-1107 647 (16.43) WMG226-ND) 1.56 18.73 91.55 366.20 | 90196-1205 
8 947 (24.05) WMg219-ND 1.67 14.77 98.45 393.80 | 90136-1108 2 6 TAT (18.97) WIMG227END) 161 14.22 9480 379.20 | 90196-1206 
9 1.047 (26.59) WM8220-ND 1.88 16.59 110.58 442.30 | 90136-1109 7 847 (21.51) WM8228-ND 1.66 14.64 97.63 390.50 | 90136-1207 
10 1.147 (29.13) WM8221-ND 2.00 17.62 117.48 469.90 | 90136-1110 8 947 (24.05) WM8229-ND 2.39 21.09 140.58 562.30 | 90136-1208 
12 1.347 (34.21) WM8222-ND 2.28 20.14 134.28 537.10 | 90136-1112 9 1.047 (26.59) WM8230-ND 2.54 22.37 149.13 596.50 | 90136-1209 
6 407 (10.34) WM8233-ND 1.51 13.34 88.90 355.60 | 90130-1106 10 1.147 (29.13) WM8231-ND 2.69 23.70 158.03 632.10 | 90136-1210 
8 507 (12.88) WM8234-ND 1.75 15.42 102.83 411.30 | 90130-1108 12 1.347 (34.21) WM8232-ND 3.22 28.41 189.40 757.60 | 90136-1212 
10 607 (15.42) WM8235-ND 1.97 17.38 115.85 463.40 | 90130-1110 6 407 (10.34) WM8247-ND 1.91 16.81 112.08 448.30 | 90130-1206 
12 707 (17.96) WM8236-ND 2.21 1947 129.78 519.10 | 90130-1112 8 507 (12.88) WM8248-ND 219 19.34 128.93 515.70 | 90130-1208 
14 -807 (20.50) WM8237-ND 2.43 21.48 143.23 572.90 | 90130-1114 10 607 (15.42) WM8249-ND 2.48 21.87 145.78 583.10 | 90130-1210 
16 .907 (23.04) WM8238-ND 2.66 23.51 156.75 627.00 | 90130-1116 12 707 (17.96) WM8250-ND 2.76 24.39 162.63 650.50 | 90130-1212 
3 18 1.007 (25.58) WM8239-ND 3.23 28.50 190.03 760.10 | 90130-1118 14 807 (20.50) WM8251-ND 3.04 26.86 179.05 716.20 | 90130-1214 
20 1.107 (28.12) WM8240-ND 3.76 33.18 221.20 884.80 | 90130-1120 16 ‘907 (23.04) WM8252-ND 3.33 2939 19593 78370 | 90130-1216 
24 1.307 (33.20) WM8241-ND 4.31 38.05 253.65 1014.60 | 90130-1124 is 4.007 (25.58) CRCESEHN 4060. 36 ba: 345 00 ~SEB\G0|| GOTSD18 
26 1.407 (35.74) WM8242-ND 467 41.21 274.73 1098.90 | 90130-1126 3 20 4.407 (28.12) MUTE ND 497 94e5. oe7aa: AODAAN” G0190-4200 
30 1.607 (40.82) WM8243-ND 5.39 47.52 316.83 1267.30 | 90130-1130 24 1.307 (33.20) WM8255-ND 5.95 52.52 350.13 1400.50 | 90130-1224 
A Heh esterase ies ei - 3 eat 26 1.407 (35.74) WM8256-ND 5.87 51.76 345.05 1380.20 | 90130-1226 
50 eee ep i on on ere 90130-1150 2 Pear Oe eee ND CTP BETS eel G 1502705) 20180-1280 
34 1.807 (45.90) WM8258-ND 7.54 66.49 443.28 1773.10 | 90130-1234 
6 AO? (10.34) WMS26 ND 1.65 1460 97.33 989.30 | 90130-3106 40 2.107 (53.52) WM8259-ND 8.47 74.77 498.45 1993.80 | 90130-1240 
8 507 (12.88) WM8262-ND 1.91 16.81 112.08 448.30 | 90130-3108 5 2.607 (66.2) WISER 1020". 60,0038 58° -0960.00.. | soiao-ioen 
10 607 (15.42) WM8263-ND 216 19.08 127.23 508.90 | 90130-3110 : : : : : : 

12 707 (17.96) WM8264-ND 241 21.30 142.03 568.10 | 90130-3112 6 407 (10.34) WM8275-ND 2.08 18.39 122.63 490.50 | 90130-3206 
14 807 (20.50) WM8265-ND 267 23.58 157.18 628.70 | 90130-3114 8 507 (12.88) WM8276-ND 241 21.24 141.60 566.40 | 90130-3208 
16 "907 (23.04) mean Go aR TO IAGO AT 80. |01G0SIN6 10 607 (15.42) WM8277-ND 2.74 24.14 160.93 643.70 | 90130-3210 
4 18 1.007 (25.58) WM8267-ND 3.56 31.41 209.43 837.70 | 90130-3118 12 707 (17.96) WM8278-ND 3.07 27.05 180.33 721.30 | 90130-3212 
20 1.107 (28.12) WM8268-ND 3.87 34.13 227.50 910.00 | 90130-3120 4 14 807 (20.50) WM8279-ND 3.39 29.89 199.28 797.10 | 90130-3214 
24 1.307 (33.20) WM8269-ND 474 41.84 278.93 1115.70 | 90130-3124 16 907 (23.04) WM8280-ND 3.72 32.80 21868 874.70 | 90130-3216 
26 1.407 (35.74) WM8270-ND 5.14 45.32 302.10 1208.40 | 90130-3126 18 1.007 (25.58) WM8281-ND 4.52 39.88 265.88 1063.50 | 90130-3218 
30 1.607 (40.82) WM8271-ND 5.93 52.33 348.88 1395.50 | 90130-3130 20 1.107 (28.12) WM8282-ND 4.98 43.93 292.85 1171.40 | 90130-3220 
34 1.807 (45.90) WM8272-ND 6.75 59.54 396.90 1587.60 | 90130-3134 24 1.307 (33.20) WM8283-ND 5.97 52.65 350.98 1403.90 | 90130-3224 
40 2.107 (53.52) WM8273-ND 8.22 72.49 483.28 1933.10 | 90130-3140 40 2.107 (53.52) Wms8284-ND 9.33 82.35 549.00 2196.00 | 90130-3240 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


IDC Receptacles: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers are end-to-end 
stackable * Connectors preloaded with IDC contact « All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion » Meets the material requirements of Table 23.1 of 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) » Recognized under the 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 »* Certified by Canadian Standards Association 
Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5A Low-Level Resistance: 6mO initial Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C 
~ 105°C Material and Finish: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 
AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: plating is tin or 30p gold 


Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30 


CST - 100 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive notched headers 
* Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 « Certified by Canadian 
Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 4A maximum Low- 
Level Resistance: 6mO maximum initial, 10mQ maximum final Insulation Resistance: 1000MOQ minimum initial, 100MO. 
minimum final Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Contact Finish: Selective gold, 30p gold over 127 nickel or bright 
tin-lead on entire contact Wire Range: 22-26 AWG Maximum Ins. Diameter: .065 


Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 


LED Connectors: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads Material and Finish: Receptacles: 
UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: Phosphor 
bronze, post tin plated, 30 

Replacement LED Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30 


Post Headers: Material and Finish: Polyester UL94V-0 rated, natural or black Post Plating: tin or 30p gold 


Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— IDC & LED Contacts 
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Fig. 3 — CST - 100 Housing Fig. 4 — CST - 100 Crimp Contact 
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Fig. 5 — Keying Plug 
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Fig. 6 — Strain Relief Cover 
- Closed End 


Fig. 7 — Dust Cover 
- Closed End 


Fig. 8 — Strain Relief Cover - 
Feed-Thru 
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Fig. 9 — Dust Cover - 
Feed-Thru 
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AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 


Ww 
Dimension 
Cir- oA Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. ‘| 25 =| Part No. 
Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
2 | .200(5.08) | A30994-ND 19 2.63 | 3-640443-2 
3 | .300(7.62) | A30995-ND 19 3.20 | 3-640443-3 
4 | .400 (10.16) | A30996-ND 23 5.29 | 3-640443-4 
5 | .500 (12.70) | A30997-ND 30 6.75 | 3-640443-5 
6 | .600 (15.24) | A30998-ND 32 7.21 | 3-640443-6 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A30999-ND 37 8.42 | 3-640443-7 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31000-ND 42 9.59 | 3-640443-8 
1 | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31001-ND 1.05 23.79 | 3-640443-9 
28 AWG Green, Tin Plated | 10 | 1.000 (25.40) | A30951-ND 53 12.05 | 4-640443-0 
11 |1.100 (27.94) | A30952-ND 1.28 29.08 | 4-640443-1 
12 1.200 (30.48) | A30953-ND 68 15.46 | 4-640443-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30954-ND 1.52 34.37 | 4-640443-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30955-ND 1.63 37.01 | 4-640443-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30956-ND 112 25.35 | 4-640443-5 
2 | .200(5.08) | A31031-ND 19 2.63 | 3-643816-2 
3 | 300 (7.62) | A31032-ND 2 3.20 | 3-643816-3 
4 | 400 (10.16) | A31033-ND 23 5.29 | 3-643816-4 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31034-ND 30 6.75 | 3-643816-5 
1a | Glosed End with Lock, 6 | .600 (15.24) | A31035-ND 32 7.21 | 3-643816-6 
with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31036-ND 37 8.42 | 3-643816-7 
28 AWG, Green, Tin Plated | 10 | 1.000 (25.40) | A30970-ND 53 12.05 | 4-643816-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30971-ND 68 —-15.46 | 4-643816-2 
15 | 1.500 (38.10) | A30972-ND 112 25.35 | 4-643816-5 
Feed-Thru with Lock, 
without Polarizing Tabs, 14 | 1.400 (35.56) | A19144-ND 236 53.40 | 1-640623-4 
28 AWG Green, Tin Plated 
2 | .200(5.08) | A30814-ND 20 4.52 | 3-640623-2 
3 | .300(7.62) | A30815-ND 22 5.01 | 3-640623-3 
4 | .400 (10.16) | A30816-ND 2B 5.29 | 3-640623-4 
5 | .500 (12.70) | A30817-ND 30 6.75 | 3-640623-5 
elie covipiist 6 | .600 (15.24) | A30818-ND 32 7.21 | 3-640623-6 
Tee ae re Vesk 7 | 700 (17.78) | A30819-ND 37 8.42 | 3-640623-7 
without Polarizing Tabs 8 | .800 (20.32) | A30820-ND 42 9.59 | 3-640623-8 
Da AWE Gch 7 9 | .900 (22.86) | A30821-ND 1.05 23.79 | 3-640623-9 
a pla 10 | 1.000 (25.40) | A30802-ND 53 12.05 | 4-640623-0 
11 |1.100 (27.94) | A30803-ND 1.28 29.08 | 4-640623-1 
42 | 1.200 (30.48) | A30804-ND 68 15.46 | 4-640623-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30805-ND 1.52 34.37 | 4-640623-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30806-ND 1.63 37.01 | 4-640623-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30807-ND 112 25.35 | 4-640623-5 
2 | .200(5.08) | A31045-ND 419 4.36 | 3-644565-2 
3 | .300 (7.62) | A31046-ND 24 4.83 | 3-644565-3 
; 4 | 400 (10.16) | A31047-ND 23 5.29 | 3-644565-4 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31048-ND 30 6.75 | 3-644565-5 
1A Cee Ty ae 6 | .600 (15.24) | A31049-ND B2 7.21 | 3-644565-6 
Oh NWe Ease ms. 7 | .700 (17.78) | A31050-ND 37 8.42 | 3-644565-7 
TinPitaa 8 | .800 (20.32) | A31051-ND 42 9.59 | 3-644565-8 
10 | 1.000 (25.40) | A30975-ND 53 12.05 | 4-644565-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30976-ND 68 15.46 | 4-644565-2 
15 | 1.500 (38.10) | A30977-ND 112 25.35 | 4-644565-5 
Closed End with Lock 
without Polarizing Tabs, 11 |1.100 (27.94) | A19039-ND 1.37 31.08 | 1-640442-1 
26 AWG Blue, Tin Plated 
2 | .200(5.08) | A30986-ND 19 2.63 | 3-640442-2 
3 | .300 (7.62) | A30987-ND 19 3.20 | 3-640442-3 
4 | .400 (10.16) | A30988-ND 2B 5.29 | 3-640442-4 
5 | .500 (12.70) | A30989-ND 30 6.75 | 3-640442-5 
6 | .600 (15.24) | A30990-ND 32 7.21 | 3-640442-6 
4 | RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30991-ND 37 8.42 | 3-640442-7 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A30992-ND 42 9.59 | 3-640442-8 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30993-ND 1.05 23.79 | 3-640442-9 
26 AWG Blue, 10 | 1.000 (25.40) | A30945-ND 53 12.05 | 4-640442-0 
Tin Plated 11 |1.100 (27.94) | A30946-ND 1.28 29.08 | 4-640442-1 
42 | 1.200 (30.48) | A30947-ND 68 15.46 | 4-640442-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30948-ND 1.52 34.37 | 4-640442-3 
13 | 1.300 (33.02) | A30808-NDt 85 19.34 | 4-643828-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30949-ND 1.63 37.01 | 4-640442-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30950-ND 112 25.35 | 4-640442-5 
2 | 200 (5.08) | A31024-ND 19 2.63 | 3-643815-2 
3 | .300 (7.62) | A31025-ND 19 3.20 | 3-643815-3 
4 | 400 (10.16) | A31026-ND 23 5.29 | 3-643815-4 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31027-ND 30 6.75 | 3-643815-5 
Closed End with Lock, 6 | .600 (15.24) | A31028-ND 32 7.21 | 3-643815-6 
14 | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31029-ND 37 8.42 | 3-643815-7 
26 AWG Blue, 8 | .800 (20.32) | A31030-ND 42 9.59 | 3-643815-8 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30967-ND 53 12.05 | 4-643815-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30968-ND 68 15.46 | 4-643815-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30810-NDt 85 19.34 | 4-644313-3 
15 |1.500 ( 38.10)| A30969-ND 112 25.35 | 4-643815-5 
2 | .200(5.08) | A31009-ND 20 4.53 | 3-640622-2 
3 | .300(7.62) | A31010-ND 22 5.00 | 3-640622-3 
4 | .400 (10.16) | A31011-ND 2B 5.29 | 3-640622-4 
5 | .500 (12.70) | A31012-ND 30 6.75 | 3-640622-5 
6 | .600 (15.24) | A31013-ND 32 7.21 | 3-640622-6 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A31014-ND 37 8.42 | 3-640622-7 
Feed-Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31015-ND 42 9.59 | 3-640622-8 
1 | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31016-ND 1.05 23.79 | 3-640622-9 
26 AWG Blue, 10 | 1.000 (25.40) | A30957-ND 117 26.44 | 4-640622-0 
Tin Plated 11 |1.100 (27.94) | A30958-ND 1.28 29.08 | 4-640622-1 
12 | 1.200 (30.48) | A30959-ND 68 15.46 | 4-640622-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30960-ND 1.52 34.37 | 4-640622-3 
13 | 1.300 (33.02) | A30813-NDt 85 19.34 | 4-644577-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30961-ND 1.63 37.01 | 4-640622-4 
15 | 1.500 (38.10) | A30962-ND 112 25.35 | 4-640622-5 
t UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension Dimension 
Cir- SA! Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. J 25 (| Part No. 
2 | .200 (5.08) | A31038-ND 20 4.47 | 3-644564-2 2 | .200(5.08) | a31088-ND 20 451 | 3-640620-2 
3 | 300 (7.62) Enea a $5.00" | 3-64406453 3 | .300 (7.62) | A31089-ND 22 4.92 | 3-640620-3 
RoHS Compliant : pies ane o oe | Seateeke 4 | 400 (10.16) | A31090-ND 23 5.29 | 3-640620-4 
aa | oat Thru with Lock, 6 _| .600 (15.24) | A31042-ND 327.21 | 3-644564-6 5 | -500 (12.70) (Rare “SOK” --G75:)3-040620-5 
with Polarizing Tabs, 7 }-700 (1778) | AaTO«3-ND a 9a aBAleGT 6 | .600 (15.24) | A31092-ND 32 7.21 | 3-640620-6 
Tin Plated ‘ 8 | 800 (20.32) | A31044-ND A2 9.59 | 3-644564-8 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A31093-ND 37 8.42 | 3-640620-7 
eee 12 |1.200 (30.48) | A30973-ND 68 15.46 | 4-644564-2 Feed -Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31094-ND 42 9.59 | 3-640620-8 
13 |1.300 (33.02) | A30811-NDt 85 19.34 | 4-644497-3 1 | without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A31095-ND 1.05 23.79 | 3-640620-9 
15 _|1.500 (38.10) | A30974-ND 112 25.35 | 4-644564-5 22 AWG Red, 10 |1.000 (25.40) | A31058-ND 53 12.05 | 4-640620-0 
Closed End with Lock, Tin Plated 41 |1.100 (27.94) | A31059-ND 1.28 29.08 | 4-640620-1 
webetrameea Ta, | 1 [709 oe 1 [1200604 atosnao 548 |esson02 
Ti a 13. |1300 3802) | Aaoe2-ND} “es 190 [aourss 
; ee Pee - ee egt pelle 14 | 1.400 (35.56) | A31062-ND 1.63 37.01 | 4-640620-4 
300 (7.62) | A30979-ND 19 3.20 | 3-640441-3 
4 | 400 (10.16) | A30980-ND 19 303 | 3-640441-4 15 |1.500 (38.10) | A31063-ND 1.12 25.35 | 4-640620-5 
5 | 500 (12.70) | A30981-ND 30 6.75 | 3-640441-5 2 | .200(5.08) | A31120-ND 22 4.49 | 3-644540-2 
{ 6 | 600 (15.24) | A30982-ND 32 7.21 | 3-640441-6 3 | .300 (7.62) | A31121-ND 22 4.97 | 3-644540-3 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30983-ND 37 8.42 | 3-640441-7 4 | 400 ( 10.16) | A31122-ND 23 5.29 | 3-644540-4 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A30984-ND 42 9.59 | 3-640441-8 RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31123-ND. 30 6.75 | 3-644540-5 
without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A30985-ND 1.05 23.79 | 3-640441-9 Pea ani aunilioc 6 | 600 (15.24) | A31124-ND 32 7.01 |3-644540-6 
24 AWG White, 10 |1.000 (25.40) | A30939-ND 53 12.05 | 4-640441-0 SARA AG THRE 
Tin Plated 1 1100 (7.94 A30940-ND 1.28 29.08 | 4-640441-1 1A So AWE He ay ; : a00 an ae) ae pe es pense 
12 {1.200 (30.48) | A30941-ND 68 15.46 | 4-640441-2 : : : : i : Bel be : 
13. {41.300 (33.02) | A30942-ND 152 34.37 | 4-640441-3 Tinplated 10 | 1.000 (25.40) eS oaean 5312.06 | 4-644540-0 
13 |1.300 (33.02) | A30812-NDt 85 19.34 | 4-644574-3 12 |1.200 (30.48) | A31075-ND 68 15.46 | 4-644540-2 
14 |1.400 (35.56) | A30943-ND 163 37.01 | 4-640441-4 13 /1.300 (33.02) | A30825-NDt 85 19.34 | 4-644578-3 
15 [1.500 (38.10) | A30944-ND 1.12 25.35 | 4-640441-5 15 |1.500 (38.10) | A31076-ND 1.12 25.35 | 4-644540-5 
2 | .200 (5.08) | A31017-ND 19 2.63 | 3-643814-2 ; 
3 "300 (7.62) | A31018-ND 49 3.20 | 3-643814-3 Replacement IDC Contacts - RoHS Compliant 
4 | 400 (10.16) | A31019-ND 23 5.29 | 3-643814-4 Std. 28 AWG, Tin Plated — - A31100-ND 1.63/25 2.31/50 | 640639-2 
RoHS Compliant : erate aan eH parr > | Std. 26 AWG, Tin Plated | — — | a3to99-ND 1.84/25 2.60/50 | 640638-3 
Closed End with Locks, 600 (15.24) ; Std. 24 AWG, Tin Plated — _ A31098-ND 1.84/25 2.60/50 | 640637-3 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31022-ND 37 8.42 | 3-643814-7 Std. 22 AWG, Tin Plated = = A31097-ND 1.84/25 2.60/50 | 640636-3 
24 AWG White, Tin Plated | 8 | -800 (20.32) | A31023-ND 42 9.59 | 3-643814-8 
10 |1.000 (25.40) | A30963-ND 53 12.05 | 4-643814-0 CST-100 Crimp Housing (Contacts Sold Separately) - RoHS Compliant 
12 |1.200 (30.48) | A30964-ND 68 15.46 | 4-643814-2 
13 |1.300 (33.02) | A30809-NDt 85 19.34 | 4-644312-3 2 | .220(5.59) | A19490-ND 30 3.31 | 770602-2 
15 [1.500 (38.10) | A30965-ND 1.12 25.35 | 4-643814-5 3 | .320 (8.13) | A19491-ND A7 2.66 | 770602-3 
16 |1.600 (40.64) | A30966-ND 2.22 60.23 | 4-643814-6 4 | 420 (10.67) | A19492-ND 18 3.55 | 770602-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | 520 (13.21) | A19493-ND 37 8.28 | 770602-5 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A19098-ND 216 48.91 | 640621-9 6 _ | .620 (15.75) | A19494-ND 44 9.94 | 770602-6 
OA AWG White Tin Plated | 13. {1-300 (33.02) | A19110-ND. 219 49.58 | 1-640621-3 ; 
; 22-26 AWG White 7 | .720 (18.29) | A19495-ND 51 11.60 |770602-7 
2 | .200 (5.08) | A31002-ND 19 4.31 | 3-640621-2 3, | (Not to be used with 8 | .820 (20.83) | A19496-ND 59 13.25 |770602-8 
3 | .300 (7.62) | A31003-ND 2 4.81 | 3-640621-3 MTA .100 Shrouded 9 | .920 (23.37) | A19497-ND 66 14.91 | 770602-9 
4 peoen fee a 3 eas Header) 10 1.020 (25.91) | A19498-ND 73 16.57 | 1-770602-0 
5 | 600 (12.70) Be ; eo" tS 8et9 41. ]4.120 (28.45) | A19499-ND 80 18.23 | 1-770602-1 
. 6 | 600 (15.24) | A31006-ND 32 7.21 | 3-640621-6 
; 7 |-700 (17.78) | A31007-ND 37 8.42 | 9-640621-7 42 |1.220 (30.99) | A19500-ND 88 19.88 | 1-770602-2 
Bos Gomatant 8 | .800 (20.32) | A31008-ND 42 959 | 3-640621-8 13. |1.320 (33.53) | A19510-ND 95 21.54 | 1-770602-3 
aithourPalartane Tabs 9 | 900 (22.86) | A31096-ND 2.02 45.77 | 3-640621-9 14 |1.420 (36.07) | A19511-ND 4.02 23.20 | 1-770602-4 
OA AWG White Tin Plated | 12. {1-000 (25.40) | A31064-ND 53 12.05 | 4-640621-0 15 |1.520 (38.61) | A23961-ND 4.10 24.85 | 1-770602-5 
' 41. {4.100 (27.94) | A31065-ND 1.28 29.08 | 4-640621-1 - - 
42 [1.200 (30.48) | A31066-ND 68 15.46 | 4-640621-2 CST-100 Crimp Contact (26-22 AWG) - RoHS Compliant 
. ate sae ne ae bay) ae Tin Plated, Loose - _ A19520-ND 2.32/25 4.13/50 | 770666-1 
a (1400 (35.56) (RETIRE qe “Brat | aeaneeien 4, | Gold Plated, Loose = - A23962-ND 13.85/25 24.62/50 | 770666-2 
15 {1.500 (38.10) | A31069-ND 1.12 25.35 | 4-640621-5 Gold Plated, Strip = = A23962CT-ND 32.05/100 146.88/500 | 770601-2 
2 | 200 (6.08) | A31127-ND 19 4.35 | 3-6445632 Gold Plated, Strip —_ _ A23962TR-ND 881.27/5,500 | 770601-2 
; hn (7.62) /ABH28:ND) 2 4.73 | 9-644563-3 LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 
400 (10.16) | A31129-ND 23 5.29 | 3-644563-4 "1007's Bde Gant 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31130-ND 30 6.75 | 3-644563-5 (224mm) Centers 
Feed-Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) | A31131-ND 32 7.21 | 3-644563-6 Closed End with Lock, 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31132-ND 37 8.42 | 3-644563-7 1 | without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A23923-ND 45 10.25 | 641534-8 
24 AWG White, 8 | 800 (20.32) | A31133-ND 42 9.59 | 3-644563-8 92 AWG Red, Tin Plated 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40) | A31077-ND 53 12.05 | 4-644563-0 ; 
12 |1.200 is 48) | A31078-ND 68 15.46 | 4-644563-2 LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 
13 |1.300 (33.02) | A30826-NDt 85 19.34 | 4-644579-3 .100” (2.54mm) Centers - RoHS Compliant 
15. |1.500 (38.10) | A31079-ND 1.12 25.35 | 4-644563-5 
q g " Closed End with Lock, 
2 | .200 (5.08) | A31080-ND 19 2.63 | 3-640440-2 [ ith 2 | 2005.08) | asossi-ND Er nya | 3:p4159720 
3 | .300 (7.62) | A31081-ND 19 3.20 | 3-640440-3 without Polarizing Tabs, 3 | s00r7e2) (Meneonts a a o0ilcedieare 
4 | 400 (10.16) | A31082-ND 23 5.29 | 3-640440-4 28 AWG Green, Tin Plated -300 (7.62) : : 
5 | 500 (12.70) | A31083-ND 30 6.75 | 3-640440-5 Gina Enuwiiilaek 
RoHS Compliant 6 | 600 (15.24) (ASE Let Fecal without Polarizing Tabs, | 8 | .800 (20.32) | A34823-ND 70 15.95 | 3-641534-8 
Giesed Ceetaraintoake 7 | 700 (17.78) | A31085-ND 37 8.42 | 3-640440-7 29 AWG Red, Tin Plated 
+ | without Polarizing Tabs, 8 | 800 (20.32) | A31086-ND 42 9.59 | 3-640440-8 ST 
29 AWG Red, 4 mie Pan be ae ae without Polarizing Tabs 2 | .200 (5.08) | A30835-ND 19 4.31 | 3-641654-2 
Tin Plated 1 1100 07 94) A31053-ND 128 29.08 | 4-640440-1 24 AWG White, Tin Plated | 9 | 300 (7-82) | A80836-ND a ee | Sedona 
12 {1.200 (30.48) | A31054-ND 68 15.46 | 4-640440-2 Closed End with Lock, 
43 |1.300 (33.02) | A31055-ND 1.52 34.37 | 4-640440-3 without Polarizing Tabs 2 | .200 (5.08) ) A31101-ND at 2.63 | 3-641536-2 
14 |1.400 (35.56) | A31056-ND 1.63 37.01 | 4-640440-4 1 | 06 AWG Blue, Tin Plated 3 | .300 (7.62) | A31102-ND 21 3.20 | 3-641536-3 
15 |1.500 (38.10) | A31057-ND 1.12 25.35 | 4-640440-5 : 
2 | .200(5.08) | A31107-ND 19 2.63 | 3643813-2 Closed End with Lock, 2 | .200(5.08) | A30829-ND’ 19 2.74 | 3-641535-2 
2 | .200 (5.08) | A30841-NDt 37 8.37 | 3-644083-2 without Polarizing Tabs, 3 | -300 (7.62) | A30830-ND a 3.20 | 3-641535-3 
3 | .300 (7.62) | A30842-NDt 93 20.98 | 3-644083-3 24 AWG White. Tin Plated 5 | 500 (12.70) | A34824-ND 50 11.22 | 3-641535-5 
aii Camnnltan) 4 | 400 (10.16) | A31108-ND 23 5.29 | 3-643813-4 : 6 | 600 (15.24) | A34825-ND 53 11.99 |3-641535-6 
Hae ari 5 | 500 (12.70) | A31109-ND 30 6.75 | 3-643813-5 Feed-Thru with Lock, 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31110-ND 37 8.42 | 3-643813-7 without Polarizing Tabs, 8 | 800 (20.32) | A33191-ND 42 9.59 | 3-641653-8 
92 AWG Red 8 | 800 (20.32) | A31111-ND 42 9.59 | 3-643813-8 22 AWG Red, Tin Plated 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40) | A31070-ND 53 12.05 | 4-643813-0 - 
11 |1.100 (27.94) | A31071-ND 247 55.95 | 4-643813-1 Feed-Thru with Lock, 2 | .200(5.08) | A30837-ND 20 4.49 | 3-641655-2 
12 |1.200 (30.48) | A31072-ND 68 15.46 | 4-643813-2 without Polarizing Tabs, 3 | 300(7.62) | A30838-ND ‘22 5.00 | 3-641655-3 
13 [1.300 (33.02) | A30822-NDt 85 19.34 | 4-644083-3 26 AWG Blue, Tin Plated 
15. |1.500 (38.10) | A31073-ND 112 25.35 | 4-643813-5 | + YLgav-o- Black Housing (Continued) 
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AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont, 


Dimension Dimension 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits} Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. ‘J 25 =| Part No. 
Closed End with Lock, ” i 
1A | with Polarizing Tabs, 2 200 (5.08) | A30843-ND 4 263 | 3-644795-2 Narrow Base Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base) 
24 AWG, White, Tin Plated Straight Post, 
Feed-Thru with Lock, .64 (.025) Square, 

A oh 2 | .200 (5.08) | A30839-ND 19 © 4.35 | 3-641656-2 4 e 
without Polarizing Tabs, Bn ey Pent, a4 4S See without Retentive Legs, 6 | .588 (14.94) | A19354-ND 38 8.52 | 644456-6 
28 AWG Green, Tin Plated : : , ? Tin Plated 

1 iedi Pome nebe pon 8) s0ee ND 1 a SSH 2 | 188 (4.78) | A31112-ND 30 4.29 | 3-644456-2 
22 AWG Red, Tin Plated -800(7.62) : : 3 | .288 (7.32) | A31113-ND 3t 5.29 | 3-644456-3 
Feed-Thru with Lock, 3 i 5 4 | .388 (9.86) | A31114-ND 3t 7.05 | 3-644456-4 
wit Polariing Tabs : tole pees oe ee | egies 5 | .488 (12.40) | A31115-ND 39 =—«8.81 | 3-644456-5 

ed, Tin Plate : : : : : 6 | .588 (14.94) | A31116-ND 42 9.61 | 3-644456-6 
Replacement LED Contacts - RoHS Compliant ial 7 | 688 (17.48) | A31117-ND 50 11.22 | 3-644456-7 

28 AWE, Tin Poted - — pene oe ear) le .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A31118-ND 57 12.82 | 3-644456-8 
, Tin Plate _ _ | H i - i = q 

2 | 24 AWG, Tin Plated - — | A31104-ND 2.07/25 3.67/50 | 641644-1 ea oe i ae ant ee aH . ess Paani 

22 AWG, Tin Plated = = A31103-ND 2.07/25 3.67/50 | 641643-1 in Plate -988 (25.10) A ‘ ! -644456- 
- - ; - - 41 |1.088 (27.64) | A30845-ND 88 19.83 | 4-644456-1 
Keying Plugs with Carrier Strip - RoHS Compliant 42 |1.188 (30.18) | A30846-ND 96 21.63 | 4-644456-2 
5. | 10 Plugs per Strip = = A19310-ND : 69 15.59 | 641994-1 10 18 [1.288 (92.72) | aaoeaTeND Vga aaa | acaaases 
Accessories, .100 - RoHS Compliant 14 |1.388 (35.26) | A30848-ND 112 25.23 | 4-644456-4 
2 ] .200 (5.08) | A19230-ND 40 8.96 | 643075-2 
2 | 188 (4.78) | A30916-ND 24 5.31 | 3-644695-2 
3 | .300 (7.62) | A19231-ND ‘46 10.46 | 643075-3 
4 | 400 (10.16) | A19232-ND 43 9.74 | 643075-4 3 | .288 (7.32) | A30917-ND 25 5.69 | 3-644695-3 
5 | 500 (12.70) | A19233-ND ‘47 ~~ 10.63 | 643075-5 4 | .388 (9.86) | A30918-ND 39 8.72 | 3-644695-4 
6 | 600 (15.24) | A19234-ND A5 10.10 | 643075-6 5 | .488 (12.40) | A30919-ND 48 10.90 | 3-644695-5 
Closed End, 7 700 (17-78) A19235-ND 4810.80 | 643075-7 RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) | A30920-ND 53 11.90 | 3-644695-6 
faa “800 (20.32) | A19236-ND 1.34 30.19 | 643075-8 , 

6 | Strain Relief Covers, 9. | ‘900 (22.86) | A19237-ND 135 3030 | 643075-9 Straight Post, 7 | .688 (17.48) | A30921-ND 62 13.88 | 3-644695-7 

White 10. | 1.000 (25.40) | A19238-ND 1.35 30.40 | 1-643075-0 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30922-ND 71 15.86 | 3-644695-8 
11_| 1.100 (27.94) | A19239-ND 1.36 30.51 | 1-643075-1 with Retentive Legs 9 | .888 (22.56) | A30923-ND 79 17.84 | 3-644695-9 
12 [1.200 (30.48) | A19240-ND 1.36 30.62 | 1-643075-2 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30869-ND 88 19.83 | 4-644695-0 
13 | 1.300 (33.02) | A19241-ND 1.30 29.19 | 1-643075-3 11 |1.088 (27.64) ) A30870-ND 97 21.81 | 4-644695-1 

14. | 1.400 (35.56) | A19242-ND 1.37 30.83 | 1-643075-4 
15 | 1.500 (38.10) | A23892-ND 1.37 30.93 | 1-643075-5 12 | 1.188 (30.18) | A30871-ND 292 65.79 | 4-644695-2 
2 = A19250-ND 081.88 | 640550-2 13 |4.288 (32.72)| A30872-ND 1.15 25.78 | 4-644695-3 
3 = A19251-ND 31 2.32 | 640550-3 14 |4.388 (35.26) | A30873-ND 1.23 27.76 | 4-644695-4 

4 = A19252-ND ‘31 4.97 | 640550-4 
5 — A19253-ND 31 3.31 | 640550-5 2 -188 (4.78) | A30884-ND 18 4.12 | 3-644457-2 
6 = A19254-ND 31 6.49 | 640550-6 3 | .288 (7.32) | A30885-ND 24 5.38 | 3-644457-3 
Giosedicnd 7 = 19255-ND 32 7.24 | 640550-7 4 | .388 (9.86) | A30886-ND 37 8.25 | 3-644457-4 
; Bit Covers 8 _ A19256-ND 36 8.10 | 640550-8 5 | .488 (12.40) | A30887-ND 46 == 10.31 | 3-644457-5 
4 : 9 eae A19257-ND 39 8.79 | 640550-9 \ | 
White ° = AIS ND FF a | eee RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) | A30888-ND 50 11.25 | 3-644457-6 
1 = A19259-ND 45 10.19 | 1-640550-1 Right Angle Post, 7 | .688 (17.48) | A30889-ND 1.61 36.29 | 3-644457-7 
12 = A19260-ND 50 11.34 | 1-640550-2 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30890-ND 67 15.00 | 3-644457-8 
13 _ A19261-ND 53 11.91 | 1-640550-3 without Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A30891-ND 75 16.87 | 3-644457-9 
14 A19262-ND 57 12.80 | 1-640550-4 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30849-ND 83 18.75 | 4-644457-0 
° sae eae * Ms — 11. |1.088 (27.64) | A30850-ND 92 20.62 | 4-644457-1 
3 | 300 (7.62) | A19271-ND ‘20 4.58 | 643077-3 42 |4.188 (30.18)| A30851-ND 1.00 22.49 | 4-644457-2 
4 ao (io A19272-ND ar B19 BA2077-4 13 |4.288 (32.72)| A30852-ND 1.08 24.37 | 4-644457-3 
5 | 5 7 73- 67 5: 77-5 14 | 1.388 (35.26) | A30853-ND 1417 26.24 | 4-644457-4 

6 | 600 (15.24) | A19274-ND 73 16.45 | 643077-6 

paar 7 | 700 (17.78) | A19275-ND 76 17.06 | 643077-7 eae Post, 

TU 8 | 800 (20.32) | A19276-ND ‘87 19.50 | 643077-8 .64 (.025) Square, : ‘ ; 

8 Strain let Covers, 9 | '900 (22.86) | ai9277-ND eae Papen |iesagr ya 1 th patente Lane 14 | 1.400 (35.56) | A19422-ND 5.46 36.98 | 1-644694-4 

ite 10. | 1.000 (25.40) | A19278-ND 1.35 30.40 | 1-643077-0 Tin Plated 
41. | 1.100 (27.94) | A19279-ND 1.36 30.51 | 1-643077-1 

12 | 1.200 (30.48) | A19280-ND 1.36 30.62 | 1-643077-2 2 | .188 (4.78) | A30908-ND 18 3.94 | 3-644694-2 
13. | 1.300 (33.02) | A19281-ND 1.37 30.72 | 1-643077-3 3 | .288 (7.32) | A30909-ND 26 5.92 | 3-644694-3 
14. | 1.400 (35.56) | A19282-ND 1.37 30.83 | 1-643077-4 4 | .388 (9.86) | A30910-ND 40 9.07 | 3-644694-4 
15. | 1.500 (38.10) | A23894-ND 137 30.93 | 1-643077-5 5 | 488 12.40) | A30911-ND 5011.34 | 3-644694-5 
: 7 Aan a ose ete RoHS Compliant 6 | .588 (14.94) | A30912-ND 55 12.37 | 3-644694-6 
5 = 19293-ND 31. 3.31 | 640642-5 Right Angle Post, 7 | 688 (17.48) | A30913-ND 64 14.43 | 3-644694-7 
6 = A19294-ND 31 6.49 | 640642-6 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30914-ND 73 16.50 | 3-644694-8 
bf cm A19295-ND 32 7.24 | 640642-7 with Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A30915-ND 82 18.56 | 3-644694-9 
Feed-Thru, 8 = A19296-ND 36 8.10 | 640642-8 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30864-ND 92 20.62 | 4-644694-0 
2 HEISE Goer “a | patgeeete oe Bee | Cite 11 | 1.088 (27.64) | A30865-ND 1.01 22.68 | 4-644694-1 
1 = A19299-ND 45 ~~ 10.19 | 1-640642-1 42 |4.188 (30.18) | A30866-ND 110 24.74 | 4-644694-2 
12 = A19300-ND 5011.34 | 1-640642-2 13. |1.288 (32.72) | A30867-ND 119 26.81 | 4-644694-3 
3 = aes a 1 eo 14 |4.388 (35.26) | A30868-ND 1.28 28.87 | 4-644694-4 

15 = A23895-ND ‘60 ©: 13.52 | 1-640642-5 Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (.200” (5.08mm) Wide Base) - RoHS Compliant 2 .200 (5.08) | A19423-ND 30 4.99 | 640454-2 
2 | .200(5.08) | A1911-ND 30 5.82 | 640452-2 3. | .300 (7.62) | A19430-ND 30 2.74 | 640454-3 
3 runners Messe 3 a0 te 4 | 400 (10.16) | A19431-ND 3t 3.65 | 640454-4 
; 5 | 500 (12.70) | A19331-ND 44 9.91 | 640452-5 : praia haste ] os cies 

Straight Post, 6 | 600 (15.24) | A1913-ND 48 10.81 | 640452-6 £00 (15.24) : : 
10 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) | A19332-ND 56 12.62 | 640452-7 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A19434-ND 32 «5.70 | 640454-7 
Tin Plated 8 | 800 (20.32) | A1914-ND 64 14.42 | 640452-8 Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A19435-ND 31 6.03 | 640454-8 
a i000'25.40) Mase ND oH wi ea 64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) | A19436-ND 79 ~~ 17.84 | 640454-9 
45 |41500 (38.10) | A24931-ND 150 3379 | 1.640450.5 |_| 12A| Tin Plated 410 |1.000 (25.40) | A19437-ND 32 7.24 | 1-640454-0 
> | 2006.08) TATSI6-ND mr 3.08 | Ga0453- 41 |4.100 (27.94) | A19438-ND 97 21.81 | 1-640454-1 
: need Abou 7 as pee 42 |4.200 (30.48) | A19439-ND 49 10.96 | 1-640454-2 
5 | 500 (12.70) | A19341-ND 46 10.31 | 640453-5 : aan tag re eats ea 
Right Angle Post, 6 | .600 (15.24) | A1918-ND 5011.25 | 640453-6 ; eon eae ts na beanay 

11 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) | A19342-ND 58. 13.12 | 640453-7 5_|1.500 (38.10) i ee a ea 
Tin Plated 8 | 800 (20.32) | A1919-ND 58 13.04 | 640453-8 Straight Post, 

9 | 900 (22.86) | A19343-ND 75 16.87 | 640453-9 7 : ; 

40 | 4.000 (2840) | Ate20-ND TO tear |e eeieasd A Oboe 13 |4.300 (33.02) A23907-ND 412 92.63 | 1-641213-3 
12 | 1.200 (30.48) | A23927-ND 1.00 22.49 | 1-640453-2 1 Gold Plate 

15. | 1.500 (38.10) | A23896-ND 4.32 97.19 | 1-640453-5 | + UL gav-o - Black Housing (Continued) 
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Dimension Dimension 
Cir- "a" Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) | Part No. 1 25 =| Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. 25 (| PartNo. 
2 | .200 (5.08) | A30770-ND 68 15.34 | 3-641213-2 Right Angle Post, 5 | 500 (12.70) | azagae-no sbi Jeg at | RADE: 
3 | .300 (7.62) | A30771-ND 4.05 23.71 | 3-641213-3 64 (.025) Square, 10. {1.000 (25.40) | A24950-ND 315 7081 | 1-641216-0 
4 | 400 (10.16) | A30772-ND 1.31 29.50 | 3-641213-4 3041 Gold Plated ; : : : 
5 | .500 (12.70) | A30773-ND 4.25 28.10 | 3-641213-5 2 | .200 (5.08) | A30794-ND 1.05 23.65 | 3-641216-2 
6 | .600 (15.24) | A30774-ND 1.80 40.46 | 3-641213-6 3 | .300 (7.62) | A30795-ND 86 19.30 | 3-641216-3 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A30775-ND 2.00 44.95 | 3-641213-7 4 | 400 (10.16) | A30796-ND 1.76 39.50 | 3-641216-4 
12A | Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A30776-ND 1.24 28.01 | 3-641213-8 5 | 800 (12.70) | A30/97-ND 210 47.20 | 3-641216-5 
6 | .600 (15.24) | A30798-ND 2.30 51.70 | 3-641216-6 
64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30777-ND 252 56.64 | 3-641213-9 | | 13B : 
30u Gold Plated 10 |1.000 (25.40) | A30747-ND 2.62 59,00 | 4-641213-0 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A30799-ND 2.40 53.94 | 3-641216-7 
41 |1:100 (27.94) | a30748-ND 304 68.44 | 4-641919-4 Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A30800-ND 1.24 28.01 | 3-641216-8 
.64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30801-ND 2.65 59.56 | 3-641216-9 
12 | 1.200 (30.48) | A30749-ND 3.20 71,98 | 4-641213-2 30) Gold Plated 10 |1.000 (25.40) | A30764-ND 295 66.31 | 4-641216-0 
13 | 1.300 (33.02) | A30750-ND 3.51 79.06 | 4-641213-3 14 [4.100 (27.94) | A30765-ND 3.20 71.93 | 4-641216-1 
14 | 1.400 (35.56) | A30751-ND 3.72 83.78 | 4-641213-4 12 |1.200 (30.48) | A30766-ND 3.93 88.41 | 4-641216-2 
15 | 1.500 (38.10) | A30752-ND 3.83 86.16 | 4-641213-5 13 |1.300 (33.02) | A30767-ND 3.80 85.41 | 4-641216-3 
2 | 200 (5.08) | A19450-ND 30 799 | 640455-2 14  |1.400 (35.56) | A30768-ND 4.05 91.03 | 4-641216-4 
3. | 300 (7.62) | at9451-ND 30 274 | 640455-3 15 |1.500 (38.10) | A30769-ND 414 93.12 | 4-641216-5 
4 | .400 (10.16) | A19452-ND 31 3.65 | 640455-4 Shrouded Headers, .100” (2.54mm) 
: anees, Aan ee Snieee Straight Post, .64 (.025) 7 = A23930-ND 1.70 38.31 | 644486-7 
Square with Pegs, 11 - A23936-ND 3.61 81.28 | 1-644486-1 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A19455-ND 32 5.70 | 640455-7 Tin Plated 14 = A23939-ND 4.60 103.45 | 1-644486-4 
Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A19456-ND 31 6.03 | 640455-8 2 = ‘A30892-ND ‘2-11.61 | 2-644486-2 
.64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A19457-ND 79 17.84 | 640455-9 3 — A30893-ND 59 13.18 | 2-644486-3 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A19458-ND 32 7.24 | 1-640455-0 4 - A30894-ND: 1.00 22.54 | 2-644486-4 
11 |1.100 (27.94) | A19459-ND 97 21.81 | 1-640455-1 5 - A30895-ND: 1.25 28.17 | 2-644486-5 
12. {1.200 (30.48)| A19460-ND 49 10.96 | 1-640455-2 RoHS Compliant : ae ss im ae ee 
13 | 1.300 (33.02) | A19461-ND 4.15 25.77 | 1-640455-3 Straight Post, .64 (.025) H = Rascal Sie Gaol oeuanen 
14 | 1.400 (35.56) | A19462-ND 4.23 27.76 | 1-640455-4 Square with Pegs, 3 = Persea dies. usagi pune 
15 | 1.500 (38.10) | A23932-ND 1.65 37.18 | 1-640455-5 Tin Plated Fi 7 Penaein Boe Wetoo } aceanaann 
Right Angle Post, 13. |1.300 (33.02) | A24927-ND 4.56 102.71 | 1-641214-3 " = A30855-ND 2.50 56.34 | 3-644486-1 
18A | .64 (.025) Square, 15. |1.500 (38.10) | A24929-ND 5.13 115.44 | 1-641214-5 12 — | A80856-ND: 273 61.46 | 3-644486-2 
30h Gold Plated : : : i 13 _ A30857-ND 296 66.58 | 3-644486-3 
2 | .200 (5.08) | A30778-ND 115 25.96 | 3-641214-2 14 14 = A30858-ND: 3.19 71.71 | 3-644486-4 
3 | .300 (7.62) | A30779-ND 1.57 35.40 | 3-641214-3 Straight Post, .64 (.025) 
4 | 400 (10.16) | A30780-ND 194 43.66 | 3-641214-4 Sure WOME i ~~ (asso fee ltece | east 
5 | 500 (12.70) | A30781-ND 2.26 50.74 | 3-641214-5 Tin Plated : ° 
RoHS Compliant 6 | .600 (15.24) | A30782-ND 257 57.82 | 3-641214-6 2 _ 430931-ND- 13.73 | 2-644861-2 
Right Angle Post, 7 | .700 (17.78) | A30783-ND 2.78 62.54 | 3-641214-7 3 _ A30932-ND: 87 19.61 | 2-644861-3 
64 (.025) Square, 8 | .800 (20.32) | A30784-ND 1.24 28.01 | 3-641214-8 4 = A30933-ND 1.00 22.54 | 2-644861-4 
30, Gold Plated 9 | 900 (22.86) | A30785-ND 3.04 68.44 | 3-641214-9 5 = A30934-ND- 1.25 28.17 | 2-644861-5 
10 |1.000 (25.40) | A30753-ND 3.17 71.39 | 4-641214-0 RoHS Compliant 7 — __ ESOS ESsHD) LaF == 80782 OG 
41 |1.100 (27.94) | A30754-ND 3.30 74.34 | 4-641214-1 i 7 _ A30936-ND: 1.51 34.06 | 2-644861-7 
Straight Post, .64 (.025) 8 — | 430937-ND 81 18.24 | 2-644861-8 
42 | 1.200 (30.48) | A30755-ND 3.57 80.24 | 4-641214-2 Square without Pegs, 9 — A30938-ND 247 55.58 | 2-644861-9 
13 | 1.300 (33.02) | A30756-ND 3.93 88.50 | 4-641214-3 Tin Plated 40 = A30879-ND 228 51.22 | 3-644861-0 
14 | 1.400 (35.56) | A30757-ND 4.09 92.04 | 4-641214-4 1 _ ‘A30880-ND 250 56.34 | 3-644861-1 
15 | 1.500 (38.10) | A30758-ND 414 93.12 | 4-641214-5 12 = A30881-ND 273 61.46 | 3-644861-2 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header 13 _ A30882-ND: 2.96 66.58 | 3-644861-3 
2 | .200 (5.08) | A1921-ND 30. —-+1.99 | 640456-2 4 = A30883-ND 3.19 71.71 | 3-644861-4 
3 | 300 (7.62) | A19470-ND 30 2.74 | 640456-3 Right-Angle Post, 
4 | 400 (10.16) | A1922-ND 3 3.65 | 640456-4 .64 (.025) Square, e 
5 | 500 (12.70) | A19471-ND 314.44 | 640456-5 Front Bend without Pegs, | 9 | -984 (24.99) | A28873-ND 3106.68.83. | 644488-9 
6 | .600 (15.24) | A1923-ND 32 5.02 | 640456-6 Tin Plated 
7 | .700 (17.78) | A19472-ND 32 5.70 | 640456-7 2 | .284 (7.21) | A30900-ND 52 11.66 | 2-644488-2 
7 8 | 800 (20.32) | A1924-ND 31 6.03 | 640456-8 3 | .384 (9.75) | A30901-ND. 78 17.50 | 2-644488-3 
Cols Comglent 9 | 900 (22.86) | a19473-ND 79 ~~ 17.84 | 640456-9 4 | 484 (12.29) | A30902-ND: 1.04 23.33 | 2-644488-4 
raight Post, 3 i f 5 | .584 (14.83) | A30903-ND: 1.23 27.70 | 2-644488-5 
Bu(ozs sue, | 19 [m0 e540) aaa 71920860 | | 54] as compmam (8 | eta | ANE 1 Hat | betrs 
in Plate Right-Angle Post, 7 | 784 (19.91) | A30905-ND 1.65 37.11 | 2-644488-7 
12 1.200 (30.48) | A19475-ND AQ 10.96 | 1-640456-2 64 (025) Square, 8 | 884 boas) A30906-ND: 1.88 42.41 | 2-644488-8 
13 |1.300 (33.02) | A19476-ND 1.15 25.77 | 1-640456-3 Front Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) | A30907-ND 212 47.71 | 2-644488-9 
14 | 1.400 (35.56) | A19477-ND 98 21.94 | 1-640456-4 Tin Plated 10 |1.084 (27.53) | A30859-ND 2.36 53.01 | 3-644488-0 
15 | 1.500 (38.10) | A24930-ND 1.65 37.18 | 1-640456-5 14 [1.184 (30.07) | A30860-ND: 2.59 58.31 | 3-644488-1 
498 16 [1.600 (40.64) | A29106-ND 1.76 39.65 | 1-640456-6 12 /1.284 (32.61) | A30861-ND: 283 63.62 | 3-644488-2 
20 | 2.000 (50.80) | A29104-ND 1.92 43.10 | 2-640456-0 13 /1.384 (35.15) | A30862-ND 3.06 68.92 | 3-644488-3 
24 |2.400 (60.96) | A29105-ND 2.64 59.48 | 2-640456-4 14 |1.484 (37.69) | A30863-ND 3.31 74.58 | 3-644488-4 
2 | .200 (5.08) | A30786-ND 37 8.23 | 3-641215-2 Right-Angle Post 68 | 684 (17.37) | A23883-ND 151 33.99 | 644803-6 
3 | .300 (7.62) | A30787-ND 62 13.95 | 3-641215-3 Rear Bend without Pegs 9 | .984 (24.99) | A23886-ND 3.06 68.83 | 644803-9 
4 | .400 (10.16) | A30788-ND 1.30 29.22 | 3-641215-4 Tin Plated ; 11 /1.184 (30.07) | A23888-ND 3.74 84.13 | 1-644803-1 
5 | .500 (12.70) | A30789-ND. 1.70 38.21 | 3-641215-5 14 | 1.484 (37.69) | A23891-ND 4.78 107.59 | 1-644803-4 
ices 6 | .600 (15.24) | A30790-ND 1.90 42.71 | 3-641215-6 2 | 284 (7.21) | A30924-ND 52 11.66 | 2-644803-2 
loHS Complian 5 i : 3. | 384 (9.75) | A30925-ND: 78 17.50 | 2-644803-3 
Straight Post, i une, Pen iad ser Liat 4 | .484 (2) A30926-ND 1.04 23.33 | 2-644803-4 
64 (.025) Square, 9 | 900 (22°86) | a30793-ND 260 5619 | 36412189 | | 158 : 5 | 584 (14.83) | A30927-ND 66 14.75 | 2-644803-5 
: ; : RoHS Compliant | " o 
30)! Gold Plated 40 {1.000 (28.40) | a30759-ND aes. “sgee | eM aieO stated ashe 6 _| .684 (17.37) | A30928-ND: 1.41 31.81 | 2-644803-6 
41. [4.100 (27.94) | a30760-ND 3.05 68.55 | 4-641215-1 64 (.025) Square 7 | 784 (18.81) ae SG 88: ee eoaL 
ae esate 9 | .984 (24.99) | A30830-ND: 2 3.20 | 2-644803-9 
12. |1.200 (30.48) | A30761-ND 3.20 71.93 | 4-641215-2 Rear Bend without Pegs, | 49/1 94 (27.53) | A30874-ND 236 53.01 | 3-644803-0 
14 |1.400 (35.56) | A30762-ND 3.75 84.29 | 4-641215-4 mn Plated 41 {1.184 (30.07) | 430875-ND: 259 58.31 | 3-644803-1 
15 | 1.500 (38.10) | A30763-ND 410 92.15 | 4-641215-5 12_ [1.284 (32.61) | A30876-ND: 2.83 63.62 | 3-644803-2 
2 .200 (5.08) | A1926-ND 30 4.99 | 640457-2 13 | 1.384 (35.15) | A80877-ND 3.06 68.92 | 3-644803-3 
3 | 3007.62) | A19480-ND 30 2.74 | 640457-3 14  |1.484 (37.69) | A30878-ND: 3.31 74.58 | 3-644803-4 
4 | .400 (10.16) | A1927-ND 31 3.65 | 640457-4 A9982-ND T-Handle Tool for MTA 100” (2.54mm) ........0....0cccceeeeseeeeseseeeeeee 18.29/1 | 59803-1 
5 | 500 (12.70) | A19481-ND 31 4.44 | 640457-5 ‘A9973-ND Crimp Die for MTA .100” (2.54mm) Feed-Thru Receptacles 
RoHS Compliant 6 | .600 (15.24) | A1928-ND 32 5.02 | 640457-6 (Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1 ..............0. 547.17/1 | 58442-1 
4138 | Right Angie Post 7 | .700 (17.78) | A19482-ND 32 5.70 | 640457-7 A1998-ND Crimp Die for MTA 100” (2.54mm) IDC Closed End Receptacles 
164 (025) Square 8 | .800 (20.32) | A1929-ND 3 6.03 | 640457-8 (Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1 ..............000 122.85/1 | 58246-1 
Tin Plated . 9 | .900 (22.86) | A19483-ND 19 17.84 | 640457-9 A2031-ND Manual Pistol Grip Handle for Metal and All-Plastic Shell 
10 | 1.000 (25.40) | A1930-ND 32 7.24 | 1-640457-0 Connectors. (Must order crimp die separately) use with Fig. 1. 58.28/1 58074-1 
11 [1.100 (27.94) | A19484-ND 9724.81 | 1-640457-1 A19530-ND Crimp Tool for CST-100 with Die ....... .210.59/1 | 58517-1 
42 | 1.200 (30.48) | A19485-ND 4910.96 | 1-640457-2 A19531-ND _| Die Set for CST-100 (use with A9996-ND). .. 168.17/1 | 58517-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19486-ND 1.15 25.77 | 1-640457-3 A9996-ND Crimp Tool Handle for CST-100............ccccccceceeeecstetetteeeeeees 66.00/1 | 354940-1 
14 | 1.400 (35.56) | A19487-ND 4.23 27.76 | 1-640457-4 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP MTA .156” (3.96mm) 
Receptacles and Post Headers 


IDC Connectors: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers 
are end-to-end stackable * Connectors preloaded with IDC contacts All contacts are slotted for insulation 
displacement (IDC) terminal technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the 
material requirements of Table 23.1 of UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to- 
post connectors only) * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
£28476 * Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 
250VAC Current Rating: 7A Low-Level Resistance: 3mQ maximum initial Dielectric Withstanding 
Voltage: 1250VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MO min. initial Operating Temperature: -55°C 
~ 105°C Material and Finish — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24AWG - White; 22AWG - Red; 
20AWG - Yellow; 18AWG - Orange) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30u 

Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Phosphor bronze, post tin plated; 30y 

SL-156 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive 
notched headers » Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers 
* Housing made of flame retardant 6/6 nylon * Connectors are end-to-end stackable * Wire-to-board system 
offers polarization with friction lock for positive mating * Recognized under the Component Program of 
Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association, File No. 
LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 10A maximum @ 250VAC Low- 
Level Resistance: 3.0mQ maximum initial Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC/1 minute Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Material and Finish 
(Contacts): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30 over nickel Wire Range: 
18-24AWG Maximum Insulation Diameter: .110 (2.79mm) 

Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 


Post Headers: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white Posts: Copper alloy 
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Fig. 6 — High Force Fig. 7 — Low Force Fig. 8 - Hooded 
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Fig. 9 — Strain Relief 
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Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.060”-.100” Insulation Diameter .......................4- A30703-ND. 551.57 91597-1 
AL @ Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.043”-.075” Insulation Diameter ...................-....- A30704-ND. 551.57 91598-1 
T-Handle Tool Prototype Tool 
for MTA .156” (3.96mm) IDC Connectors..............- A9981-ND 18.29 59804-1 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Closed End 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A1999-ND 122.85 58247-1 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Feed Thru 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A30528-ND. 448.88 58443-1 
Manual Pistol Grip Tool IDC 
(Must order crimp die separately) ....................6065 A2031-ND 58.28 58074-1 
Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 20) Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) Centers 
2 312 (7.92) | A31216-ND 63 14.23 | 3-640430-2 
3 468 (11.89) | A31217-ND 21 3.80 | 3-640430-3 
4 624 (15.85) | A31218-ND 30 6.82 | 3-640430-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31219-ND 61 13.88 | 3-640430-5 
Closed ein Lock 6 .936 (23.77) _|_A31220-ND 39 8.93 | 3-640430-6 
1 | without Polarizing Tabs. 7 1.092 (27.74) | A31221-ND 78 17.66 | 3-640430-7 
26 AWG Blue 9 Z 8 1.248 (31.70) | A31222-ND 89 20.18 | 3-640430-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31223-ND 1.00 22.71 | 3-640430-9 
10 1.560 (39.62) | A31224-ND 1.11 25.23 | 4-640430-0 
i 1.716 (43.59) |_A31225-ND 1.23 27.75 | 4-640430-1 
12 1.872 (47.55) | A31226-ND 1.34 30.27 | 4-640430-2 
17 2.652 (67.36) | A31227-ND 89 20.22 | 4-640430-7 
2 312 (7.92) | A31604-ND 25 5.55 | 3-643821-2 
3 468 (11.89) | A31605-ND 21 3.80 | 3-643821-3 
4 .624 (15.85) | A31606-ND 31 7.10 | 3-643821-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31607-ND 61 13.88 | 3-643821-5 
Closed ot wih Laek 6 .936 (23.77) _|_A31608-ND At 9.26 | 3-643821-6 
+ | with Polarizing Tabs r4 1.092 (27.74) | A31609-ND 78 = 17.66 | 3-643821-7 
26 AWG a 8 1.248 (31.70) | A31610-ND 89 20.18 | 3-643821-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31611-ND 1.00 22.71 | 3-643821-9 
10 1.560 (39.62) | A31612-ND 1.11 25.23 | 4-643821-0 
i 1.716 (43.59) |_A31613-ND 1.23 27.75 | 4-643821-1 
12 1.872 (47.55) | A31614-ND 1.34 30.27 | 4-643821-2 
17 2.652 (67.36) | A31615-ND 89 20.22 | 4-643821-7 
2 312 (7.92) | A31580-ND 24 3.86 | 3-640435-2 
3 468 (11.89) | A31581-ND 21 3.80 | 3-640435-3 
to Po aay 4 624 (15.85) | A31582-ND 30 6.82 | 3-640435-4 
Toes RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31583-ND 61 13.88 | 3-640435-5 
097 Closad.E a Wihout oak 6 .936 (23.77) |_A31584-ND 39 8.93 | 3-640435-6 
4 witha S aLTEnaTake 7 1.092 (27.74) | A31585-ND 78 17.66 | 3-640435-7 
26 AWG Blue 9 : 8 1.248 (31.70) | A31586-ND 89 20.18 | 3-640435-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31587-ND 1.00 22.71 | 3-640435-9 
10 1.560 (39.62) | A31588-ND 1.11 25.23 | 4-640435-0 
in] 1.716 (43.59) |_A31589-ND 1.23 27.75 | 4-640435-1 
12 1.872 (47.55) | A31590-ND 1.34 30.27 | 4-640435-2 
17 2.652 (67.36) | A31591-ND 89 20.16 | 4-640435-7 
2 .312 (7.92) | A31592-ND 21 3.86 | 3-640595-2 
3 468 (11.89) | A31593-ND 28 6.45 | 3-640595-3 
4 624 (15.85) | A31594-ND 33 7.36 | 3-640595-4 
i 5 .780 (19.81) | A31595-ND 61 13.88 | 3-640595-5 
Fale Compliant 6 ‘936 (23.77) | A31596-ND 39 8.93 | 3-640595-6 
+ | without Polarizing Tabs 7 1.092 (27.74) | A31597-ND 78 = 17.66 | 3-640595-7 
26 AWG Blue 9 : 8 1.248 (31.70) | A31598-ND 89 20.18 | 3-640595-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31599-ND 1.00 22.71 | 3-640595-9 
Ite 10 | 1.560 (39.62) | A31600-ND 1.41 25.23 | 4-640595-0 
in] 1.716 (43.59) |_A31601-ND 1.23 27.75 | 4-640595-1 
12 1.872 (47.55) | A31602-ND 1.34 30.27 | 4-640595-2 
17 2.652 (67.36) | A31603-ND 89 20.22 | 4-640595-7 
Closed End with Lock 
70 1 | without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) | A19633-ND 1.57 35.63 | 640429-5 
(8:23)-(11.94)) 24 AWG White, Tin Plated 
im 2 312 (7.92) | A31240-ND 30 5.55 | 3-640429-2 
3 468 (11.89) | A31241-ND 21 3.80 | 3-640429-3 
4 624 (15.85) | A31242-ND 30 6.82 | 3-640429-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31243-ND 1.47 33.37 | 3-640429-5 
Closed Pain Lock 6 .936 (23.77) | A31244-ND 39 8.93 | 3-640429-6 
+ | without Polarizing Tabs. if 1.092 (27.74) | A31245-ND 78 17.66 | 3-640429-7 
24 AWG White 9 ‘ 8 1.248 (31.70) | A31246-ND 1.18 26.65 | 3-640429-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31247-ND 1.00 22.71 | 3-640429-9 
10 1.560 (39.62) | A31248-ND 1.11 25.23 | 4-640429-0 
i 1.716 (43.59) |_A31249-ND 1.23 27.75 | 4-640429-1 
12 1.872 (47.55) | A31250-ND 1.34 30.27 | 4-640429-2 
17 2.652 (67.36) | A31251-ND 89 20.16 | 4-640429-7 
2 312 (7.92) | A31643-ND 32 5.55 | 3-643820-2 
3 468 (11.89) | A31644-ND 21 3.94 | 3-643820-3 
4 624 (15.85) | A31645-ND 30 6.82 | 3-643820-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31646-ND 61 13.88 | 3-643820-5 
Closed eatin Lock 6 .936 (23.77) _|_A31647-ND 39 8.93 | 3-643820-6 
+ | with Polarizing Tabs ve 1.092 (27.74) | A31648-ND 78 17.66 | 3-643820-7 
24 AWG Avhite J 8 1.248 (31.70) | A31649-ND 89 20.18 | 3-643820-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31650-ND 1.00 22.71 | 3-643820-9 
10 1.560 (39.62) | A31651-ND 1.11 25.23 | 4-643820-0 
in 1.716 (43.59) |_A31652-ND 1.23 27.75 | 4-643820-1 
12 1.872 (47.55) | A31653-ND 1.34 30.27 | 4-643820-2 
17 2.652 (67.36) | A31654-ND 89 20.16 | 4-643820-7 
4 WES. 7 | 1.092 (27.74) | az6o63-ND 2.00 45.35 | 640434-7 
24 AWG White, Tin Plated 8 1.248 (31.70) | A26064-ND 95 21.55 | 640434-8 
2 312 (7.92) | A31264-ND 31 3.86 | 3-640434-2 
3 468 (11.89) | A31265-ND 21 3.80 | 3-640434-3 
4 .624 (15.85) | A31266-ND 30 6.82 | 3-640434-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31267-ND 61 13.88 | 3-640434-5 
Closed ead witholle Lock 6 .936 (23.77) _|_A31268-ND 39 8.93 | 3-640434-6 
1 | without Polarizing Tabs. 7 1.092 (27.74) | A31269-ND 1.88 42.46 | 3-640434-7 
24 AWG White 9 : 8 1.248 (31.70) | A31270-ND 89 20.18 | 3-640434-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31271-ND 1.00 22.71 | 3-640434-9 
10 1.560 (39.62) | A31272-ND 1.11 25.23 | 4-640434-0 
i 1.716 (43.59) |_A31273-ND 1.23 27.75 | 4-640434-1 
12 1.872 (47.55) | A31274-ND 1.34 30.27 | 4-640434-2 
17 2.652 (67.36) | A31275-ND 89 20.16 | 4-640434-7 
(Continued) 
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AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. il 25 ‘| Part No. 
Feed-Thru with Lock RoHS Compliant 9 | 1404 (35.66) | A31370-ND 100 22.71 | 3-645818-9 
1 | without Polarizing Tabs, 9 1.404 (35.66) | A19727-ND 1.45 32.73 | 640602-9 Closed End with Lock 10 | 1.560 (39.62) | A31671-ND 1.38 31.31 | 4-643818-0 
24 AWG White, Tin Plated 10 | 1.560 (39.62) | A19728-ND 1.61 36.37 | 1-640602-0 1 | with Polarizing Tabs. 11 | 1.716 (43.59) | A33192-ND 1.23 27.75 | 4-643818-1 
i 5 : 20 AWG Yellow, 12 | 1.872 (47.55) | A31371-ND 134 30.27 | 4-643818-2 
: e388) Aa er ND ae Site Tin Plated 17__| 2.652 (67.36) | A33193-ND 115 26.13 | 4-643818-7 
4 .624 (15.85) | A31630-ND 30 6.82 | 3-640602-4 Closed End without Lock 
RoHS Compliant 5 Fao LSet} A31631-ND 61 13.88 | 3-640602-5 1 | without Polarizing Tabs, 17 2.652 (67.36) | A24015-ND 97 22.01 | 1-640432-7 
5 Compl 6 | 936 (23.77) | A31632-ND '39 8.93 | 3-640602-6 20 AWG Yellow, Tin Plated 
Feed-Thru with Lock 7 )4.092 (27.74) | A31633-ND 7817.66 | 3-640602-7 2 312 (7.92) _| A31332-ND 76 47.22 | 36404322 
fe | aamnoue ae ing Tans 8 | 1.248 (31.70) | A31634-ND ‘39 20.18 | 3-640602-8 3 | 468 (11.89) | A31333-ND ‘21 3.80 | 3-640432-3 
: ite, 9 | 1.404 (35.66) | A31635-ND 1.00 22.71 | 3-640602-9 4 | 624 (15.85) | A31334-ND '30 6.82 | 3-640432-4 
Tin Plated 10 | 1.560 (39.62) | A31636-ND 141 25.23 | 4-640602-0 alts Gaisnilaat 5 | .780(19.81) | A31335-ND ‘et 13.88 | 3-640432-5 
11__| 1.716 (43.59) | A31637-ND 123 27.75 | 4-640602-1 Geer e waraie lek 6 | 936 (23.77) | A31336-ND '39 8.93 | 3-640432-6 
12 | 1.872 (47.55) | A31638-ND 134 30.27 | 4-640602-2 4; \|-aihaupelereing Tab 7 | 1.092 (27.74) | A31337-ND 78 17.66 | 3-640432-7 
17__| 2.652 (67.36) | A31639-ND ‘89 20.16 | 4-640602-7 ANG Vel 8 | 1.248 (31.70) | A31338-ND ‘89 20.18 | 3-640432-8 
Closed End with Lock ain Pats aoe 9 1.404 (35.66) | A31339-ND 1.00 22.71 | 3-640432-9 
1 | without Polarizing Tabs, 1 1.716 (43.59) | A19619-ND 1.77 40.01 | 1-640428-1 10 | 1.560 (39.62) | A31340-ND 1.41 25.23 | 4-640432-0 
22 AWG Red, Tin Plated 11 1.716 (43.59) | A31341-ND 1.23 27.75 | 4-640432-1 
3 B12 (792) | ASODE-ND 39555 1 3-eagaEe f2 | 1.872 (47.55) | A31342-ND 134 30.27 | 4-640432-2 
3 | 468 (119) | a3i229-ND 4 -aa0 | 3.640498-8 17__| 2.652 (67.36) | A31343-ND ‘91 2061 | 4-640432-7 
4 | 624 (15.85) | A31230-ND ‘30 6.82 | 3-640428-4 Feed-Thru with Lock 
: 5 | .780(19.81) | A31231-ND ‘et 13.88 | 3-640428-5 1 | without Polarizing Tabs, 9 | 1.404 (35.66) | A19687-ND 258 58.31 | 640600-9 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) | A31232-ND 39 8.93 | 3-640428-6 20 AWG Yellow, Tin Plated 
Closed End with Lock 7 | 1.092 oa A31233-ND 7.88 42.46 | 3-640428-7 2 312 (7.92) | A31655-ND 76 17.22 | 3-640600-2 
1 wathout Fovar Zing: abs; 8 | 1.248 (31.70) | A31234-ND ‘89 20.18 | 3-640428-8 3 468 (11.89) | A31656-ND ‘299 6.50 | 3-640600-3 
22 As ad 9 | 1.404 (35.66) | A31235-ND 1.00 22.71 | 3-640428-9 4 | 624 (15.85) | A31657-ND ‘32 7.18 | 3-640600-4 
in Plata 10 | 1.560 (39.62) | A31236-ND 141 25.23 | 4-640428-0 aolls Comationt 5 | .780 (19.81) | A31658-ND ‘61 13.88 | 3-640600-5 
11__| 1.716 (43.59) | A31237-ND 123 27.75 | 4-640428-1 Fea renee nek 6 _| 936 (23.77) | A31659-ND '39 8.93 | 3-640600-6 
 [eeieial/ Sas "Ba [taear | hart, (4 Gy Ags cabs 
| apie [iagem ai raeeres || fine | | gig ee 
3 | 468 (11.89) | A31277-ND ‘21 3.80 | 3-643819-3 : ; 4 : 23 | 4 - 
4 .624 (15.85) | A31278-ND 30 6.82 | 3-643819-4 11 1.716 (43.59) | A31664-ND 1.23 27.75 | 4-640600-1 
rtscmiet |_§ | BE RERIE eSB [mss [fuaeto—'s a [seta 
spacaae Lal mes 7 | 1.092 (27.74) | A31281-ND 7.34 30.26 | 3-643819-7 2 312 (7.92) | A31383-ND 30. 5.55 | 3-644466-2 
1 | with Polarizing Tabs, 8 | 1.248 (31.70) | A31282-ND 89 20.18 | 3-643819-8 3 468 (11.89) | A31384-ND 29 6.50 | 3-644466-3 
oie ad 9 | 1.404 (35.66) | A31283-ND 1.00 22.71 | 3-643819-9 4 ‘624 (15.85) | A31385-ND 327.18 | 3-644466-4 
in Plate 10 | 1.560 (39.62) | A31284-ND 1.11 25.23 | 4-643819-0 RoHS Compliant 5 | .780 (19.81) | A31386-ND ‘61 13.88 | 3-644466-5 
11__| 1.716 (43.59) | A31640-ND 1.23 27.75 | 4-643819-1 Feed-Thru with Lock 6 __| 936 (23.77) | A31387-ND '39 8.93 | 3-644466-6 
12 | 1.872 (47.55) | A31641-ND 1.34 30.27 | 4-643819-2 1 | with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A31388-ND 78 17.66 | 3-644466-7 
17_| 2.652 (67.36) | A31642-ND 1.66 37.63 | 4-643819-7 20 AWG Yellow, 8 | 1.248 (31.70) | A31389-ND ‘89 20.18 | 3-644466-8 
Closed End without Lock Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31390-ND 1.00 22.71 | 3-644466-9 
1 | without Polarizing Tabs, 10 | 1.560 (39.62) | A24001-ND 2.86 64.79 | 1-640433-0 10 | 1.560 (39.62) | A31391-ND 141 25.23 | 4-644466-0 
22 AWG Red, Tin Plated 1 1.716 (43.59) | A31392-ND 1.23. 27.75 | 4-644466-1 
2 BID (7.98) | ASSEN ceca Wee 12 | 1.872 (47.55) | 31393-ND 134 30.27 | 4-644466-2 
3 | 468 (11.89) | A31253-ND ‘21 3.80 | 3-640433-3 2 312 (7.92) | A31296-ND 305.55 | 3-640426-2 
4 | 624 (1585) | a31254-ND 30 6.82 | 3-640433-4 3 | 468 (11.89) | A31297-ND '31 5.66 | 3-640426-3 
; i i 4 | 624 (15.85) | A31298-ND ‘45 10.17 | 3-640426-4 
RoHS Compliant H techn popeane ay aan | seas . 5 | 780 Hasty A31299-ND ‘61 13.88 | 3-640426-5 
Closed End without Lock 7.092 (27 ; ; RoHS Compliant 6 936 (23.77) |_A31300-ND 39 8.93 | 3-640426-6 
1 | without Polarizing Tabs, Hi en eee Bee coven | sean s Clésed End with Look 7 | 4.092 (27.74) | A31301-ND 78 17.66 | 3-640426-7 
22 AWG Red, 9 | 1404 (56) | ABI256-ND 10 ber |seaasae | | 1 [wlhowPolarzing Tabs, | 5) 1345 r70) | astanoND ‘89 20.18 | 3-640426-8 
i ; : H ! 71 | 3 - 18 AWG O ; : . 
Tin Plated to | 11560 (39.62) | A31260-ND 138 31.29 | 4-640433-0 Tinea 9 | 1.404 (35.668) | A31303-ND 1.00 22.71 | 3-640426-9 
11__| 1.716 (43.59) | A31261-ND 123 27.75 | 4-640433-1 10 | 1.560 (39.62) | A31304-ND 141 25.23 | 4-640426-0 
12 | 1.872 (47.55) | A31262-ND 1.61 36.54 | 4-640433-2 i 1.716 (43.59) |_A31305-ND 1.23 27.75 | 4-640426-1 
17__| 2.652 (67.36) | A31263-ND 148 33.60 | 4-640433-7 t2 aes A31906-ND 1343027 | -640826-2 
2 “312 (7.92) | A31285-ND 30 5.55 | 3-644463-2 : : 4 : 23 | 44 : 
: Jes (a) RSOEe A Sh ean: | aeaaaeen ill wien poeebin Nake 10 | 1.560 (39.62) | 426125-ND 271 61.38 | 1-643817-0 
4 | 624 (15.85) | A31287-ND ‘30 6.82 | 3-644463-4 with Polarizing Tabs, J i - : 38 | 14 5 
; 5 | .780(19.81) | A31288-ND ‘et 13.88 | 3-644463-5 18 AWG Orange, Tin Plated 
RoHS Compliant 5 i < a = E 
,_| Closed end without Lock 6 $36 3.77) A31289-ND '39 8.93 | 3-644463-6 2 312 (7.92) _| A31355-ND 305.55 | 3-643817-2 
wath Polareiig Tab 7 “092 (27.74) | A31290-ND 78 17.66 | 3-644463-7 3 | .468 (11.89) | A31356-ND ‘21 3.80 | 3-643817-3 
; 8 | 1.248 (31.70) | A31291-ND ‘89 20.18 | 3-644463-8 4 | 624 (15.85) | A31357-ND ‘30 6.82 | 3-643817-4 
ee hed, 9 | 4.404 (35.66) | A31292-ND 1100 22.71 | 3-644463-9 aod baaaiiaie 5 780 (19.81) | A31358-ND 61 13.88 | 3-643817-5 
10 | 1.560 (39.62) | A31293-ND 141 25.23 | 4-644463-0 Re a 6 | 936 (23.77) | A31359-ND '39 8.93 | 3-643817-6 
11 | 1.716 (43.59) | A31294-ND 123 27.75 | 4-644463-1 sill sca ala eaane 7 | 1.092 (27.74) | A31360-ND 131 29.75 | 3-643817-7 
12 | 1.872 (47.55) | A31295-ND 134 30.27 | 4-644463-2 ity lat ng Labs, 8 | 1.248 (31.70) | A31361-ND 89 20.18 | 3-643817-8 
Feed-Thru with Lock SPERM ee 9 | 1.404(35.56) | A31667-ND 119 26.96 | 3-643817-9 
1 | without Polarizing Tabs, 5 | .780(19.81) | A19703-ND 1.28 29.02 | 640601-5 10 | 1.560 (39.62) | A31668-ND 141 25.23 | 4-643817-0 
22 AWG Red, Tin Plated 11__| 1.716 (43.59) | A31362-ND 170 38.48 | 4-643817-1 
| ae gees ee eee Y Gs ea ia es [teens 
3 | 468 (11.89) | A31617-ND ‘28 6.44 | 3-640601-3 f : - : 63 | 44 ~ 
4 | 624 (15.85) | A31618-ND ‘31 7.11 | 3-640601-4 Closed End without Lock 
Ronis Caplan 5 | .780(19.81) | A31619-ND 120 27.17 | 3-640601-5 4 | without Potarizing Tabs, 17 | 2.652 (67.36) | 424028-ND 95 21.61 | 1-640431-7 
Corre eek 6 $36 8.77) AST620-ND 39 893 3-640601-6 18 AWG Orange, Tin Plated 
1 win Plaza Tas, | | 4348 70) | Agte22-ND 832048 | 6400018 3 | 468 (1.89) | AsTa2r-ND 2 3a0 | sesoast3 
aon 9 | 1.404 (35.66) | A31623-ND 1.00 22.71 | 3-640601-9 4 | 624 (15.85) | A31322-ND 30 6.82 | 3-640431-4 
10 | 1.560 (39.62) | A31624-ND 1.63 36.83 | 4-640601-0 fois Compliant 5 | 780 (19.81) | A31323-ND ‘et 13.88 | 3-640431-5 
11__| 1.716 (43.59) | A31625-ND 1.23 27.75 | 4-640601-1 Pieced end wilh GnlOek 6 _| 936 (23.77) | A31324-ND '39 8.93 | 3-640431-6 
t7_| 2662 er) | ASI627-ND "M2061 | asansot.7 | | 1 |wihoutPolarzing Tabs, | | $M GTI) Ratsee tp EE aoe 
Boe (OT : : 18 AWG Orange, “248 (81-70) ; ; 
2 ne 2 | anes i Bn (tea 
4 ‘624 (15.85) | A31310-ND "30 6.82 | 3-640427-4 11 | 1.716 (43.59) | A31329-ND 1.23 27.75 | 4-640431-1 
pails Ghamian 5 | .780(19.81) | A31311-ND ‘6t 13.88 | 3-640427-5 12 | 1.872 (47.55) | A31330-ND 134 30.27 | 4-640431-2 
ibe 6 | 936 (23.77) | A31312-ND ‘449.89 | 3-640427-6 17 _| 2.652 (67.36) | A31331-ND ‘89 20.23 | 4-640431-7 
| eathou Polar Ta 7] 4098 (27.74) | AB1313-ND Te 17.66 | $-640427-7 2 312 (7.92) | A31344-ND 30 5.55 | 3-640599-2 
20 AWG Yellow, 9 ‘aod (5.68) A31315-ND 129 2910 | 3-640427-9 a | ee) eoene a oe | ees 
Tin Plated 10 | 1.560 (39.62) | A31316-ND 111 2523 | 4-640427-0 , 5 Fao eat 931347-ND or nee: | aceapnees 
11_| 4.716 (43.59) | A31317-ND 1.23 27.75 | 4-640427-1 Le kat 6 936 (23.77) | A31348-ND 39 8.93 | 3-640599-6 
12 1.872 (47.55) | A31318-ND 1.34 30.27 | 4-640427-2 1 free a 7 1.092 (27.74) | A31349-ND 1.31 29.76 | 3-640599-7 
17_| 2.652 (67.36) | A31319-ND 91 2061 | 4-640427-7 aeAWG One 8 | 1.248 Gin) A31350-ND ‘89 20.18 | 3-640599-8 
Closed End with Lock f ° : é , 9 | 1.404 (35.66) | A31351-ND 1.00 22.71 | 3-640599-9 
+ | with Polarizing Tabs, 1) | 439804860) | ADBIOGND Fee oan ease Tin Plated 10 | 1/560 (39.62) | A31352-ND 111 25.23 | 4-640599-0 
20 AWG Yellow, Tin Plated : : i : 11 | 1.716 (43.59) | A31353-ND 170 38.45 | 4-640599-1 
2 312 (7.92) | A31363-ND “30 5.55 | 3-643818-2 12 1.872 (47.55) | A31354-ND 1.34 30.27 | 4-640599-2 
RoHS Compliant 3 | 468 (11.89) | A31364-ND ‘21 3.80 | 3-643818-3 RoHS Compliant 2 312 (7.92) | A31372-ND 30 5.55 | 3-644465-2 
Closed End with Lock 4 | 624 (15.85) | A31365-ND '30 6.82 | 3-643818-4 Feed-Thru with Lock 3 | 468 (11.89) | A31373-ND 28 6.42 | 3-644465-3 
1 | with Polarizing Tabs, 5 | .780(1981) | a31366-ND ‘6t 13.88 | 3-643818-5 1 | with Polarizing Tabs, 4 | 624 (15.85) | A31374-ND '31 7.09 | 3-644465-4 
20 AWG Yellow, 6 | 936 (23.77) | A31367-ND '39 8.93 | 3-643818-6 18 AWG Orange, 5 | .780(19.81) | A31375-ND ‘113.88 | 3-644465-5 
Tin Plated 7 | 1.092 (27.74) | A31368-ND 78 17.66 | 3-643818-7 Tin Plated 6 | 936 (23.77) | A31376-ND 39 8.93 | 3-644465-6 
8 | 1.248(31.7) | A31369-ND ‘39 20.18 | 3-643818-8 (Continued) 
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Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 (| Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. il 25 Part No. 
RoHS Compliant 7 1.092 (27.74) | A31377-ND 78 17.66 | 3-644465-7 5 = A19763-ND 33 6.76 | 640551-5 
Feed-Thru with Lock 8 1.248 (31.70) | A31378-ND 89 20.18 | 3-644465-8 6 = A19764-ND 34° 7.72 | 640551-6 
1 | with Polarizing Tabs, 9 1.404 (35.66) | A31379-ND 4.00 22.71 | 3-644465-9 iesza tsa buck Co “ =I Aiea Pe ve ote 
18 AWG Orange, 10 | 1.560 (39.62) | A31380-ND 111 25.23 | 4-644465-0 10 s : = i : ; “ 
Tin Plated 11_| 1.716 (43.59) | A31381-ND 4.23 27.75 | 4-644465-1 White Fe = err z ee ea 
Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 11 -_ A19769-ND 55 12.41 1-640551-1 
Tin Plated, 18 AWG = = A31672-ND 30 2.79 | 640631-3 12 = A19770-ND 59 13.23 | 1-640551-2 
9 | Tin Plated, 20 AWG = - A31673-ND 30 2.79 | 640632-3 2 312 (7.92) | A19780-ND 327.23 | 643071-2 
Tin Plated, 22 AWG - - A31674-ND 30 2.79 | 640633-3 3 468 (11.89) | A19781-ND 48 10.84 | 643071-3 
Tin Plated, 24 AWG - - A31675-ND 30 2.79 | 640634-3 4 624 (15.85) | A19782-ND 64 14.46 | 643071-4 
‘ ; ; = : 6 .936 (23.77) | A19784-ND 39 8.87 | 643071-6 
SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) — RoHS Compliant Feed-Thru 7 4.092 (27.74) | A19785-ND 153 34.41 | 643071-7 
2 308 (7.82) | A19970-ND 31 3.71 | 640251-2 11 | Strain Relief Covers, 8 1.248 (31.70) | A19786-ND 97 24.90 | 643071-8 
3 465 (11.81) | A19971-ND 32 4.45 | 640251-3 White 9 1.404 (35.66) | A19787-ND 1.02 23.00 | 643071-9 
4 -620 (15.75) | A19972-ND 32 5.93 | 640251-4 10 1.560 (39.62) | A19788-ND 1.59 35.80 | 1-643071-0 
5 777 (19.74) | A19973-ND 337.41 | 640251-5 11 | 1.716 (43.59) | A19789-ND 4.49 33.48 | 1-643071-1 
6 933 (23.70) | A19974-ND 32 6.43 | 640251-6 12 _| 1.872 (47.55) | A19790-ND 1.60 36.02 | 1-643071-2 
Without Lock Rami 7 1.090 (27.69) | A19975-ND 46 10.38 | 640251-7 15 | 2.340 (59.44) | A97459-ND 1.62 36.35 | 1-643071-5 
a {Iwas Polarizing Tabs 8 1.246 (31.65) | A19976-ND 52 11.86 | 640251-8 17__| 2.652 (67.36) | A26040-ND 1.52 34.17 | 1-643071-7 
UL94V-0 White ' 9 1.402 (35.61) | A19977-ND 59 13.34 | 640251-9 3 — A19801-ND 32 4.85 | 640643-3 
10 | 1.558 (39.57) | A19978-ND 65 14.82 | 1-640251-0 4 = A19802-ND 32 5.80 | 640643-4 
11 | 4.715 (43.56) |_A19979-ND 7216.30 | 1-640251-1 5 = A19803-ND 336.76 | 640643-5 
12 | 1.871 (47.52) | A19980-ND 1.22 27.68 | 1-640251-2 6 _ A19804-ND 31 4.44 | 640643-6 
13 | 2.027 (51.49) | A24128-ND 85 © 19.27 | 1-640251-3 jo | Feed-Thru Dust Covers, 7 = A19805-ND 39 8.68 | 640643-7 
14 | 2.183 (55.45) | A24129-ND 92 20.75 | 1-640251-4 White 8 = A19806-ND 335.54 | 640643-8 
16 | 2.496 (63.40) | A24130-ND 1.05 23.72 | 1-640251-6 9 _ A19807-ND 47 10.59 | 640643-9 
2 308 (7.82) | A19950-ND 322.96 | 640250-2 iM = Aen a as pares, 
3 465 (11.81) | A19951-ND 32 2.73 | 640250-3 = : : ; : i 
4 620 (15.75) | A19952-ND 32 5.93 | 640250-4 12 = A19810-ND _ 59 13.23 | 1-640643-2 
With Lock Ramp 5 777 (19.74) | A19953-ND 32 4.50 | 640250-5 Ea Keying Plugs — RoHS Compliant 
Without Polarizing Tabs, 6 933 (23.70) | A19954-ND 32 5.46 | 640250-6 43 | Loose Piece, Flus! = 7 19845-ND 32 4.42 | 640629-1 
UL94V-0 White 7 1.090 (27.69) | A19955-ND 325.56 | 640250-7 peedulth Keved Headers 
Fi 8 1.246 (31.65) | A19956-ND 32 7.35 | 640250-8 14 10 Sth trip, Flus = ea A19840-ND 183 41.11 | 641623-1 
9 1.402 (35.61) | A19957-ND 59 13.34 | 640250-9 per Strip 
(Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) | A19958-ND 65 14.82 | 1-640250-0 15 Teer : _ = A19850-ND 52 6.42 | 640630-1 
Rear Bend Friction 11__| 1.715 (43.56) |_A19959-ND 7216.30 | 1-640250-1 sed with Staked Pos! : 
Lock header) 12 | 1.871 (47.52) | A19960-ND 48 10.93 | 1-640250-2 Panel Mount End Caps — RoHS Compliant 
13 | 2.027 (51.49) | A28761-ND 85 19.27 | 1-640250-3 16 | Black Nylon 2 = A19860-ND 6013.49 | 641533-1 
14 2.183 (55.45) | A24126-ND 92 20.75 | 1-640250-4 17 | Black Nylon 3-24 = A19855-ND 83 18.67 | 641440-1 
16 2.496 (63.40) | A24127-ND 1.05 23.72 | 1-640250-6 Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 
2 308 (7.82) | A24111-ND 31 2.96 | 770849-2 2 312 (7.92) | A1961-ND 325.03 | 640383-2 
1 | Si ee SES | meee ¢ | Geeta) | arsoono 43 toor | stom 
With Lock Ramp 5 Tae AO4114-ND 33.489 | 70849-5 Straight Post 5 780 (19.81) | A19871-ND 56 12.58 | 640383-5 
With Polarizing Tab: 8 933 (2370) | Ao4145-ND 39 8.89 | 770849-6 045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) _| A1963-ND 61 13.73 | 640383-6 
mL olarizing ‘Tens; 933 (28.70) 4 - 89 {77 Standard UL94V-0 71.092 (27.74) | A19872-ND 7116.01 | 640383-7 
ULO4V+0 White Sa occu Pe ra eee 18 | Tin Plated ‘ 8 | 1.248 (31.70) | A1964-ND ‘81 18.30 | 640383-8 
5 nee0 (31-60) a 7 5 One 125" (3.18mm) Soldertail,| 9 — | 1.404 (35.66) | A19873-ND ‘92 20.59 | 640383-9 
9 | 1.402 (35.61) |PAZEIIEND, 44 10.05 | 770849-8 White 10 | 1.560 (39.62) | A1965-ND 102 22.88 | 1-640383-0 
(Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) | A24119-ND 65 14.82 | 1-770849-0 41 [4716 (4359) | A19874-ND 5712.73 | 1-640383-1 
Rear Bend Friction 11__|_ 1.715 (43.56) |_A24120-ND 72 16.30 | 1-770849-1 : : : : 
12 | 1.872 (47.55) | A19875-ND 62 13.89 | 1-640383-2 
Lock header) 12 | 1.871 (47.52) | A24121-ND 79 17.79 | 1-770849-2 i ; : 
17__| 2.652 (67.36) | A26167-ND 216 48.62 | 1-640383-7 
13 | 2.027 (51.49) | A24122-ND 85 19.27 | 1-770849-3 7 
ta |o3183 2 312 (7.92) | A26168-ND 439.68 | 640384-2 
188 (95.45) [PAE 22ND) 92 20.75 | 1-770848-4 3 | .468 (11.89) | A26169-ND 34 «7.55 | 640384-3 
16__| 2.496 (63.40) | A24124-ND 1.05 23.72 | 1-770849-6 Straight Post 4 ‘624 (15.85) | A24152-ND "86 19.37 | 640384-4 
045” (1.14mm) Round, 5 780 (19.81) | A26170-ND 56 12.58 | 640384-5 
Loose Piece Cut Strip 4g | Standard ULO4V-0, 6 936 (23.77) _| A26171-ND 1.17 26.41 | 640384-6 
Digi-Key Pricing |AMP Digi-Key Pricing AMP Tin Plated, 7 1.092 (27.74) | A26172-ND 71 16.01 | 640384-7 
Fig.| Description Part No. il 25 '|PartNo. |Part No. 100 500 |Part No. 125” (3.18mm) Soldertail, 8 1.248 (31.70) | A24153-ND 1.56 35.21 | 640384-8 
—— SL-156 Crimp Contacts (24-18 ANG) — o“ ‘a 750 ae Poa 136 tant *340384-0 
rass, Tin Plated, 5 : ‘l : 22). : 12 | 1.872 (47.55) | A26174-ND 1.33 29.86 | 1-640384-2 
A31396-ND@ 28 6.28 |3-640706-1 3-640252-1 
5 {8:58 A31395TR-ND@ _ 192.57/7,000 2 312 (7.92) | A1966-ND 322.53 | 640385-2 
Brass, Pre-Tin AI9991CT-ND@ 4.41 20.20 3 468 (11.89) | A19876-ND 333.17 | 640385-3 
A19991-ND@ 34 5.41 |640706-2 640252-2 
a ae auraera | 3 | fish [Air 38 | es 
: ; A31397-ND@ 35 6.94 |3-640707-1 : v9 | 3°350980-1 B45" (114mm) Square, 6 .936 (23.77) _| A1968-ND 336.80 | 640385-6 
6.5A A31394TR-ND@ _ 165.06/6,000 jg | Standard UL94V-0, 7 + 092 (0774) WATGATARI 307 95 | 6403857 
7 | Brass, Pre-Tin im I A24203CT-ND® 441 20.20|a. 955 0 Tin Plated, all ee qe ete Apa ae 
Plated, 6.54 A24203TR-ND® — 132.21/6,000 25" @-temny Soldertail,| 9 4/404 (35.68) | A19879-ND {09 27.45 | e40386-9 
Bas Go Paes lapensoe 48 1047 [rset AAPOSET ADS” 7578, 12272 |soee ce |. es 
i 12 | 4.872 (47.55) | A19881-ND ‘5712.72 | 1-640385-2 
oe peer AEBS) 377.46 |770522-1 fae TOT 2 Say, A24155-ND 32 2.53 | 644751-2 
7 . 3 468 (11.89) | A24156-ND 14 3.17 | 644751-3 
Phosphor Bronze, Tin | qsy5g3.ND@ 36 6.99 |3-770522-1| — Se Right Angle Post a | goa tings) | apeterND ‘20-4153 | 644751-4 
8 | Plated, Hooded, 10A 045” (1.14mm) Square, ( ) 

- a : : vale; 5 780 (19.81) | A24158-ND 26 5.89 | 644751-5 
Phosphor Bronze, Tin |— = —|-— A31398CT-ND@® 6.05 27.72 3-770476-1 19 Standard UL94V-0, 6 936 (23.77) | A24159-ND 30 680 | 644751-6 
Plated, Hooded, 10A A31398TR-ND@ — 166.32/5,500 Tin Plated, 7 +092 (07.74) | AD4160-ND 32795 | 644751-7 

A 175” (4.45mm) Soldertail 092 (27.74) : : 
Phosphor Bronze, Gold A24208CT-ND® 17.21 78.90 770476-2 whit : 8 1.248 (31.70) | A24161-ND 42 9.42 | 644751-8 
Plated, Hooded, 10A |A24208-ND@ 37 8.37 |770522-2 |A24208TR-ND®  473.39/5,500 ite 10 | 1.560 (39.62) | A24162-ND 48 10.71 | 1-644751-0 
; 12 | 1.872 (47.55) | A24163-ND 712.72 | 1-644751-2 
*:HOHS Compliant Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
anal = ey 2 “312 (7.92) | A1971-ND “32 253 | 640445-2 
Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. ; 3 468 (11.89) | A19890-ND 32 3.17 | 640445-3 
SL-156 Keying Plugs and Pins — RoHS Compliant RoHS Compliant 4 624 (15.85) | A1972-ND 32-453 | 640445-4 
: Square Post 5 780 (19.81) | A19891-ND 33 5.89 | 640445-5 
— | Plug, Keying — = A19994-ND 31 2.35 | 640254-1 045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) | A1973-ND 33 6.80 | 640445-6 
= | Pin, Keying he = A19995-ND 3 2.53 | 640255-1 20 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) | A19892-ND 327.25 | 640445-7 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant Tin Plated, 8 1.248 (31.70) | A1974-ND 2 9.42 | 640445-8 
2 312 (7.92) | A19740-ND 45 10.23 | 643067-2 125” (3.18mm) Soldertail,) 9 1.404 (35.66) | A19893-ND 4.22 27.45 | 640445-9 
3 468 (11.89) | A19741-ND 51 11.47 | 643067-3 White 10 | 1.560 (39.62) | A1975-ND 48 10.71 | 1-640445-0 
4 624 (15.85) | A19742-ND 1.45 32.66 | 643067-4 11 | 1.716 (43.59) | A19894-ND 1.49 33.55 | 1-640445-1 
5 780 (19.81) | A19743-ND 1.46 32.78 | 643067-5 12__| 1.872 (47.55) | A19895-ND 57 12.72 | 1-640445-2 
Closed End 6 936 (23.77) _| A19744-ND 1.46 32.89 | 643067-6 2 312 (7.92) | A24164-ND 14 3.09 | 644752-2 
g | Strain Relief Covers, 7 1.092 (27.74) | A19745-ND 147 33.01 | 643067-7 RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A24165-ND 14 3.17 | 644752-3 
“ve io | 5e0\a002) |Atgraend © 1.48838 | ‘-544067-0 Square Post 5 | eo(iast) | A2sier-ND 2380 | 0447525 
41 | 1.716 (43.59) | A19749-ND 1160 35.91 | 1-643067-1 045" (1.14mm) Square, 6 ‘936 (23.77)_| A24168-ND 30 680 | 644752-6 
: : ; ; 20 | Standard UL94V-0, , : : : 
12__| 1.872 (47.55) | A19750-ND 1.49 33.59 | 1-643067-2 iniPlated 7 1.092 (27.74) | A24169-ND 327.25 | 644752-7 
13 | 2.028 (51.51) | A24108-ND 142 32.02 | 1-643067-3 175" (4.4mm) Soldertai,) 8 1.248 (31.70) | A24170-ND 429.42 | 644752-8 
17__| 2.652 (67.36) | A24109-ND 1.52 34.17 | 1-643067-7 White 9 1.404 (35.66) | A26175-ND 1.22 27.45 | 644752-9 
Sacsdeni bat Gan 2 = A19760-ND 32 3.89 | G40551-2 10 | 1.560 (39.62) | A24171-ND 48 10.71 | 1-644752-0 
10 | pose 3 _ ‘M9761-ND 30 «©4485 | 640551-3 12 | 1.872 (47.55) | A24172-ND 57 12.72 | 1-644752-2 
4 - A19762-ND 325.80 | 640551-4 (Continued) 
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AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


; Ge vee Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | PartNo. 1 25 | PartNo. Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 | PartNo. 
Square Post Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header — 
oo | Standard ULOAVDE 8 | 1.248 (31.70) | A26181-ND 20 117.01 | 641208-8 RoHS Comprisat 
Bate Pee pase (BNA) : 2 Me A 2 312 (7.92) | A1976-ND 45 10.07 | 640389-2 
(3.18mm) Soldertail. White 3 468 (11.89) | A19920-ND 347.64 | 640389-3 
5) “312 (7.92) | A31676-ND Ta? 30.98 | 36412082 Right Angle Post 4 624 (15.85) | A1977-ND 89 20.13 | 640389-4 
3 468 (11.89) | A31677-ND 1.65 37.08 | 3-641208-3 .045” (1.14mm) Square, i] .780 (19.81) | A19921-ND 112 25.16 | 640389-5 
RoHS Compliant 4 .624 (15.85) | A31678-ND 2.15 48.32 | 3-641208-4 Front Bend, 6 .936 (23.77) | A1978-ND. 1.22 27.45 | 640389-6 
sauste Dat _ 5 780 (19.81) | A31679-ND 2.75 61.81 | 3-641208-5 21 | Standard UL94V-0 7 1.092 (27.74) | A19922-ND 1.42 32.03 | 640389 
“045” (114mm) Square, 6 936 (23.77) | A31680-ND 3.35 75.29 | 3-641208-6 Tin-Plated, 8 1.248 (31.70) | A1979-ND 1.63 36.60 | 640389-8 
20 | Standard UL94V-0, i 108° Gry a ae0 oe ao nee 125” (3.18mm) Soldertail,) 9 1.404 (35.66) | A19923-ND 1.83 41.18 | 640389-9 
30u Gold Plated, 7 aod {axes} Raiceainn AGA aioe | aeaioone White 10 | 1.560 (39.62) | A1980-ND 2.03 45.75 | 1-640389-0 
-125” (3.18mm) Soldertail, 10 1/560 (39.62) | A31684-ND 544 12249 | 4-641208-0 iG 1.716 (43.59) | A19924-ND 2.24 50.33 | 1-640389-1 
White 560 (39.62) i i 12 1.872 (47.55) | A19925-ND 2.44 54.91 | 1-640389-2 
int 1.716 (43.59) | A31685-ND 5.99 134.85 | 4-641208-1 z = 3 
12 1.872 (47.55) | A31686-ND 6.54 147.21 | 4-641208-2 2 312 (7.92) | A31688-ND 1.37 30.72 | 3-641210-2 
17 2.652 (67.36) | A31687-ND 9.44 212.39 | 4-641208-7 Right Angle Post 3 -468 (11.89) | A31689-ND 1.90 42.70 | 3-641210-3 
2 -312 (7.92) | A19900-ND 32 2.53 | 640388-2 .045” (1.14mm) Square, 4 .624 (15.85) | A31690-ND 2.45 55.07 | 3-641210-4 
3 468 (11.89) | A19901-ND 33 3.17 | 640388-3 Front Bend, 5 .780 (19.81) | A31691-ND 2.95 66.30 | 3-641210-5 
Rolie Compltent : a Hes A eegsND ee aoe eee 21 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) | A31692-ND 3.60 80.91 | 3-641210-6 
ound Pos ; . | : f - | - . 
045" (1.4mm) Square, 6 ‘936 (23.77) | A19904-ND 33 6.80 | 640388-6 30u Gold Plated, | 8 | 2248 (81.70) are y ge eae. | Seales 
.125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A31694-ND 5.09 114.62 | 3-641210-9 
20 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) | A19905-ND 82 7.25 | 640388-7 ¥ ; 3 e 
i White 10 1.560 (39.62) | A31695-ND 5.41 121.70 | 4-641210-0 
Tin Plated, 8 1.248 (31.70) | A19906-ND 42 9.42 | 640388-8 12 41872 (4755) | A31696-ND 684 153.95 | 4-641210-2 
-125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A19907-ND 1.22 27.45 | 640388-9 872 (47.55) A 2 : “ 7 
White 10 1.560 (39.62) | A19908-ND 48 10.71 | 1-640388-0 2 = A19930-ND 86 19.37 | 640387-2 
11 1.716 (43.59) | A19909-ND 2.87 64.55 | 1-640388-1 3 _ A19931-ND 67 15.10 | 640387-3 
12 1.872 (47.55) | A19910-ND 5? 12.72 | 1-640388-2 Right Angle Post 4 — A19932-ND 89 20.13 | 640387-4 
2 .312 (7.92) | A24176-ND 32 2.53 | 644753-2 .045” (1.14mm) Square, 5 _ A19933-ND 4.12: 25.16 | 640387-5 
RoHS Compliant 3 -468 (11.89) | A24177-ND 14 3.17 | 644753-3 Rear Bend, 6 as A19934-ND 62 13.89 | 640387-6 
Round Post 4 .624 (15.85) | A24178-ND .20 4.53 | 644753-4 ¥ = 7 : 
045" (1.14mm) Square, 5 | .780(1981) | A24179-ND 96 = 5.89 | 644753-5 22 | Standard ULO4V-0, y inlet) 1.42, 82.03 | 640887-7 
Tin-Plated, 8 _ A19936-ND 1.63 36.60 | 640387-8 
20 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) | A24180-ND 30 6.80 | 644753-6 ri 5 
Tin Plated, 7 1.092 (27.74) | A24181-ND 32 7.25 | 644753-7 125 (3.18mm) Soldertail, 9 - A19937-ND 1.83 41.18 | 640387-9 
175” (4.45mm) Soldertail,| 8 — | 1.248 (31.70) | A24182-ND 42 9.42 | 644753-8 White 10 = A19938-ND 2.03 45.75 | 1-640387-0 
White 10 1.560 (39.62) | A24183-ND 48 10.71 | 1-644753-0 11 _ A19939-ND 2.24 50.33 | 1-640387-1 
12 1.872 (47.55) | A24184-ND 57 12.72 | 1-644753-2 12 = A19940-ND 2.44 54.91 | 1-640387-2 
AMP 2-Position, Low Profile Post Shunts Housing | Digi-Key Pricing | AMP 
siaterik mans Fig.| Description Color Part No. 10 50 | Part No. 
jaterial: OHS 7 
¢ Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated ® Economy, .100 (2.54mm] Centerline 
¢ Contact: Beryllium copper or phosphor bronze Strip of 10, Gold Flash, (5!) over Nickel Black A26228-ND 1.18 4.72 | 382811-8 
* Finish: (501) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall Strip of 10, Gold Plate, (15j1) over Nickel Blue A26226-ND 4.96 19.82 | 382811-2 
1A Strip of 10, Gold Plate, (15y) over Nickel Black A26227-ND 1.29 5.16 | 382811-6 
Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Red A26230-ND 1.80 7.22 | 382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26231-ND 4.43 17.72 | 1-382811-6 
Strip of 10, Tin Plate, (100y) over Nickel Black A31697-ND 1.25 5.01 | 2-382811-1 
Standard Housing, .200 (5.08mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Plate, (15j) over Nickel Black A26232-ND 5.09 20.37 | 531230-2 
1B | Strip of 10, Gold Plate, (30) over Nickel Black A26233-ND 5.87 23.50 | 531230-3 
Strip of 10, Tin Plate, (100y) over Nickel Black A31698-ND 4.83 19.31 | 531230-4 
Handle, .100 (2.54mm) Centerline 
9 Open Top & Gold Plate, (30) over Nickel Black A26242-ND 1.63 6.54 | 881545-2 
Open Top & Tin Plate, (100) over Nickel Black A26853-ND 2.38 9.52 | 4-881545-2 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00mm) Centerline 
3 | Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26244-ND 3.51 14.04 | 382575-2 
AMP Economy Power (EP) Wire-to-Board Dimensions | _ No.of Digi-Key Pricing AMP 
Fig. A B Positions Part No. 1 25 Part No. 
Connector System Plug Housing (66 Nylon, UL94V-0, Natural) — RoHS Compliant 
Features: * .156 (3.96) and .312 (7.92) centerlines * Positive locking * Vertical headers are end-to-end 2 6.2 — 1 A30525-ND 31 11.58 1-1123823-1 
stackable ° UL File No. E28476 * CSA File No. LR7189 * Use .156 (3.96) receptacles for .312 (7.92) 7.86 3.60 2 A30501-ND 30 2.75 1-1123722-2 
headers 11.82 7.50 3 A30502-ND 36 3.96 4-1123722-3 
Specifications: * Voltage Rating: 250V VAC * Current Rating: 8 amp maximum (1 pos.); 7.5 amp 15.78 7.50 4 A30503-ND 30 4.55 1-1123722-4 
maximum (2 ~ 11 position) * 22 - 18AWG «Contacts: Phosphor Bronze/Tin » Durability: 50 mating and 19.74 7.50 5 A30504-ND 30 6.02 1-1123722-5 
unmating cycles * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C Di 2 , 3 23.70 7.50 6 A30505-ND 32 7.19 1-1123722-6 
eee 27.66 7.50 7 A30506-ND 378.35 1-1123722-7 
31.62 7.50 8 A30507-ND 42 9.52 1-1123722-8 
35.58 7.50 9 A30508-ND AQ 11.07 1-1123722-9 
39.54 7.50 10 A30509-ND 56 12.66 1-1123722-0 
43.50 7.50 inl A30510-ND 67 15.11 1-1123722-1 
Headers (Glass Reinforced PBT, UL94V-0, Natural) 
4 6.2 = 1 A30708-ND 60 13.45 1-1123824-1 
7860 2=«O— 2 A30511-ND® 14 °~~(3.09 1-1318300-2 
1182 — 3 A30512-ND@ 19 4.38 1-1318300-3 
15.78  — 4 A30513-ND 26 = 5.94 1-1318300-4 
19.74 — 5 A30514-ND® 29 6.48 1-1318300-5 
5 23.70 = 6 A30515-ND® 32 7.30 1-1318300-6 
27.66 — 7 A30516-ND® 36 8.11 1-1318300-7 
31.62 — 8 A30517-ND® 39 8.79 1-1318300-8 
35.58 _— 9 A30518-ND 56 12.55 1-1318300-9 
39.54 — 10 A30519-ND® 48 10.87 1-1318300-0 
43.50 = sl A30520-ND® 64 14.34 1-1318300-1 
11.82 — 2 A30521-ND 32 7.24 1-1318301-2 
6 19.74 — 3 A30522-ND .27 6.13 1-1318301-3 
Tease PE TaR 27.66 — 4 A30523-ND@ .33 7.37 1-1318301-4 
‘ 35.58 _ 5 A30524-ND 33 7.37 1-1318301-5 
Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing AMP. Tool 
Fig.| Description | Part No. 1 25 Part No. Part No. 4,000 Part No. - 
Hand Crimp Tool, EP A30527-ND 551.57 _— 91579-1 
1 | Contact A30499-ND® 30 3.40 1318912-1 A30499TR-ND®  83.96/M | 1123721-1 . 
@ RoHS Compliant 
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molex Micro-Fit 3.0™ Connectors 


Digi@Reel° 
Features: * Fully isolated contacts ¢ Fully polarized to mating receptacle * Integral pull tabs for ease in BMI Features and Benefits: 
unmating Electrical: 250V Current: 5.0A maximum Contact Resistance: 10mQ maximum Dielectric Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050") in any direction. Use standard Micro-Fit terminals. 
Withstanding Voltage: 1500VAC Insulation Resistance: 1,000MQ minimum Physical: Housing: UL94V-0 Innovative panel mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal 
Brass Plating: Tin or Gold damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


Fig. 6 — Blind Mate 


0] _Last Ckt. 
ITO] 
alia) 


Cir- |Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- |Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. il 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plug Housing — Panel Mount (uses male terminal) Vertical Header — SMT with Fitting Nails 
2 3.85 _ WM1777-ND@ 48 .43  .29 | 43020-0200 2 6.65 = WM1801-ND@ 2.97 2.62 1.75 | 43045-0218 
4 685 3.00 WM1778-ND@ 56  .50 33 | 43020-0400 4 9.65 3.00 WM1802-ND@ 3.44 3.04 2.03 | 43045-0418 
6 9.85 6.00 _ WM1779-ND@ 67.60 40 | 43020-0600 6 | 1265 6.00 Tin WM1803-ND@ 3.90 3.44 2.30 | 43045-0618 
8 12.85 9.00 WM1780-ND@ 77.68 46 _| 43020-0800 8 | 15.65 9.00 WM1804-ND@ 447 3.95 2.63 | 43045-0818 
10 | 15.85 12.00 WM1781-ND@ 89.79 53 _| 43020-1000 10 | 18.65 12.00 WM1805-ND@ 4.92 4.35 2.90 | 43045-1018 
1 12 | 18.85 15.00 WM1782-ND@ 405 93  .62 | 43020-1200 an | 12 | 21.65 15.00 WM1806-ND@ 5.37 4.75 3.17 | 43045-1218 
14 | 21.85 18.00 WM2483-ND@ 1.24 110  .73 | 43020-1400 2 6.65 = WM1807-ND® 3.67 3.24 2.16 | 43045-0220 
16 24.85 21.00 — WM2484-ND@ 1.43. 1.27 .85 | 43020-1600 4 9.65 3.00 Gold, 30u” | WM1808-ND® 442 3.90 2.60 | 43045-0420 
18 27.85 24.00 WM2485-ND@ 1.61 1.42 .95 | 43020-1800 6 12.65 6.00 WM1809-ND® 5.15 4.55 3.03 | 43045-0620 
20 30.85 27.00 WM2486-ND@ 1.79 158 1.06 | 43020-2000 8 15.65 9.00 WM1810-ND 5.98 5.28 3.52 | 43045-0820-P 
22 33.85 30.00 WM2487-ND 1.96 1.74 116 | 43020-2200 10 18.65 12.00 Gold, 30)” WM1811-ND® 6.71 5.92 3.95 | 43045-1020 
24 | 36.85 33.00 = WM2488-ND@ 2415 190 127 | 43020-2400 12 | 21.65 15.00 : WM1812-ND@ 7426.55 4.37 | 43045-1220 
Plug Housing — Free Hanging (uses male terminal) — RoHS Compliant Vertical Header — SMT with Fitting Nails — RoHS Compliant 
2 3.86 = WM2761-ND 43. 88 26 | 43020-0201 2 6.65 _ WM2660CT-ND* 2.76 2.44 1.63 | 43045-0219 
4 685 3.00 WM2772-ND ‘50 .45 30 | 43020-0401 2 6.65 _ WM2660TR-NDt 240.60/200 43045-0219 
6 985 6.00 = WM2762-ND ‘60 ©54.~—~36-:(| 43020-0601 4 9.65 3.00 | Gold, 15y” | WM2661CT-ND* 3.25 2.88 1.92 | 43045-0419 
8 1285 9.00 WM2763-ND ‘69 «= 61—Ss«1«| 43020-0801 4 9.65 3.00 WM2661TR-NDt 284.20/200 43045-0419 
10 | 1585 12.00 WM2764-ND ‘30 71. 47: | 43020-1001 6 | 1265 6.00 WM2662CT-ND* 3.74 3.31 2.21 | 43045-0619 
ae ee Se Reed posara 3 | 1565 900 WM26690T ND! 492° 382.255 | az045-0810 
14 | 21.85 18.00 WM2766-ND 411.98 66 _| 43020-1401 ; ; . 5 : 
16 | 2485 21.00 = WM2767-ND 428 114 76 | 43020-1601 8 | 15.65 9.00 | Gold, 15y” | WM2663TR-NDt 377.00/200 43045-0819 
18 | 2785 24.00 WM2768-ND 144 127 85 | 43020-1801 10 | 18.65 12.00 WM2664CT-ND* 4.81 4.25 2.83 | 43045-1019 
20 | 3085 2700 WM2769-ND 160 141 94 |43020-2001 10 | 18.65 12.00 WM2664TR-NDt 419.60/200 43045-1019 
22 | 33.85 30.00 WM2770-ND 175. 155 1.04 43020-2201 12 | 21.65 15.00 WM2665CT-ND* 5.28 4.66 3.11 | 43045-1219 
24 | 36.85 33.00 7 WM2771-ND 4192 14.70 1.13 | 43020-2401 ie | 2 | ZEUS. 18.00 Wieser Nyy #20.80/200 peed 
- = ~ 14 | 24.65 18.00 | Gold, 15y” | WM2666CT-ND* 5.77 5.10 3.40 | 43045-1419 
Receptacle Housing (uses female terminal) — RoHS Compliant 14 24.65 18.00 WM2666TR-NDt 503.80/200 43045-1419 
2 3.85 = WM1783-ND 48 43.29 | 43025-0200 16 | 27.65 21.00 WM2667CT-ND* 6.25. 5.52 3.68 | 43045-1619 
a | 886. <2:00 WM eaek a 2) 56 50.33. | 43025-0400 16 | 27.65 21.00 WM2667TR-NDt 545.40/200 43045-1619 
Ore || Gecee 600 = WEIS MrAets= 812) 67 = 60.40. | 43025-0600 18 | 30.65 24.00 WM2668CT-ND* 6.95 6.14 4.09 | 43045-1819 
8 | 1285 9.00 WM1786-ND 77 68 46 | 43025-0800 18 | 30.65 24.00 | Gold, 15” | WM2668TR-NDt 606.60/200 43045-1819 
10_| 15.85 _ 12.00 WM1787-ND 89.79 —53._ | 43025-1000 20 | 3365 27.00 WM2669CT-ND* 754 6.66 4.44 | 43045-2019 
3 12 | 18.85 15.00 WM1788-ND 405 93 62 | 43025-1200 20 | 33.65 27.00 WM2669TR-NDt 658.20/200 43045-2019 
14 | 21.85 18.00 WwM2489-ND 124 110.73 | 43025-1400 22 | 36.65 30.00 WM2670CT-ND* 8.12 717 4.78 | 43045-2219 
16 | 24.85 21.00 = WMe2490-ND 143° 127 = 85 | 43025-1600 22 | 36.65 30.00 | gig ya, | WM2670TR-NDt 709.00/200 43045-2219 
18 | 27.85 24.00 wWM2491-ND 161 142 = .95 | 43025-1800 24 | 39.65 33.00 » TSH" | WM2671CT-ND* 8.72770 «5.13. | 43045-2419 
20 | 30.85 27.00 Wwm2492-ND 179 158 1.06 | 43025-2000 24 | 39.65 33.00 WM2671TR-NDt 761.00/200 43045-2419 
22 | 33.85 30.00 = WM2493-ND 496 174 116 | 43025-2200 Vertical Header — Through-Hole — RoHS Compliant 
24 | 36.85 33.00 WM2494-ND 215 1.90 1.27 _| 43025-2400 2 665 _ WM2648-ND 116. 103 69 | 43045-0213 
Vertical Header — Through-Hole with Offset Terminal Retention 4 9.65 3.00 WM2649-ND 1.61 1.42 95 | 43045-0413 
2 6.65 _ WM1789-ND@ 93 82 55 | 43045-0212 6 | 12.65 6.00 | Gold, 15y” | WM2650-ND 2.04 181 1.21 | 43045-0613 
4 9.65 3.00 WM1790-ND® 149 132 .88 | 43045-0412 8 | 15.65 9.00 WM2651-ND 248 2.19 1.46 | 43045-0813 
6 12.65 6.00 Tin WM1791-ND@ 488 167 1.41 | 43045-0612 10 | 18.65 12.00 WM2652-ND 2.91 2.58 1.72 | 43045-1013 
8 15.65 9.00 WM1792-ND@ 498 176 117 | 43045-0812 ap | 12 | 21.65 15.00 WM2653-ND 3.34 2.95 1.97 | 43045-1213 
10 | 18.65 12.00 WM1793-ND@ 2.68 2.37 1.58 | 43045-1012 14 | 24.65 18.00 WM2654-ND 3.78 3.34 2.23 | 43045-1413 
12 21.65 15.00 WM1794-ND@ 266 2.36 1.57 | 43045-1212 16 27.65 21.00 | Gold, 15y” | WM2655-ND 4.20 3.71 2.48 | 43045-1613 
14 24.65 18.00 WM4711-ND@ 3.02 2.67 1.78 | 43045-1412 18 30.65 24.00 WM2656-ND 4.73 418 2.79 | 43045-1813 
16 | 27.65 21.00 Tin WM4712-ND@ 3.36 2.97 1.98 | 43045-1612 20 | 33.65 27.00 WM2657-ND 5.25 4.64 3.09 | 43045-2013 
18 | 30.65 24.00 WM4713-ND® 3.78 3.34 2.23 | 43045-1812 22 | 36.65 30.00 | gig yoy» | WM2658-ND 5.78 5.10 3.40 | 43045-2213 
20 | 33.65 27.00 WM4714-ND@ 4.20 3.71 2.48 | 43045-2012 24 | 39.65 33.00 : WM2659-ND 6.31 5.57 3.71 | 43045-2413 
22 | 36.65 30.00 cn WM4715-ND@ 4.62 4.08 2.72 | 43045-2212 Right Angle Header — Through-Hole with PCB Pegs — RoHS Compliant 
4B 24 39.65 33.00 WM4716-ND® 5.04 4.45 2.97 | 43045-2412 2 6.65 = WM1813-ND 1.27 4.12 .75 | 43045-0200 
2 6.65 _ WM1795-ND@ 147 130 —.87_| 43045-0214 4 9.65 3.00 WM1814-ND 180 159 1.06 | 43045-0400 
4 9.65 3.00 WM1796-ND@ 2.03 179 1.20 | 43045-0414 6 | 1265 6.00 Tin WM1815-ND 197 1.74 1.16 | 43045-0600 
6 12.65 6.00 | Gold, 30u” | WM1797-ND@ 258 2.28 1.52 | 43045-0614 8 | 15.65 9.00 WM1816-ND 240 212 1.42 | 43045-0800 
8 15.65 9.00 WM1798-ND@ 3.12 2.76 1.84 | 43045-0814 10 | 18.65 12.00 WM1817-ND 2.81 2.49 1.66 | 43045-1000 
10 | 1865 12.00 WM1799-ND@ 3.67 3.24 2.16 | 43045-1014 5p | 12 | 21.65 15.00 WM1818-ND 3.23 2.85 1.91 | 43045-1200 
12 | 21.65 15.00 WM1800-ND@ 4.21 3.72 2.48 | 43045-1214 14 | 24.65 18.00 WM4723-ND 3.65 3.22 2.15 | 43045-1400 
14 | 24.65 18.00 WM4717-ND@ 476 4.21 2.81 | 43045-1414 16 | 27.65 21.00 Tin WM4724-ND 4.07 3.60 2.40 | 43045-1600 
16 | 27.65 21.00 Gold WM4718-ND@ 5.29 4.67 3.12 | 43045-1614 18 | 30.65 24.00 WM4725-ND 458 4.04 2.70 | 43045-1800 
18 | 30.65 24.00 WM4719-ND@ 5.95 5.26 3.51 | 43045-1814 20 | 33.65 27.00 WM4726-ND 5.09 4.50 3.00 | 43045-2000 
20 | 33.65 27.00 WM4720-ND@ 735 6.49 4.33 | 43045-2014 22 | 36.65 30.00 - WM4727-ND 5.60 4.94 3.30 | 43045-2200 
22 | 36.65 30.00 eae WM™4721-ND 728 643 4.29 | 43045-2214 24 | 39.65 33.00 WM4728-ND 6.11 5.40 3.60 | 43045-2400 
24 39.65 33.00 WM4722-ND@ 794 701 4.67 | 43045-2414 * Cut Tape t+ Tape and Reel @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Micro-Fit 3.0™ Connectors (cont) 


Fig. 7 — Blind Mate Fig. 8 — Blind Mate ig. Fig. 14 
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Circuit 1 


> +] 3.30 
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y! p “TUITT 
Molded Retention Peg 
Cir- |Dimensions - mm| Digi-Key Price Each Molex Cir- |Dimensions - mm| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 6.65 = WM1819-ND 1.79 158 1.06 | 43045-0202 : 14 | 21.70 18.00 Gai WM1993-ND 851 751 5.01 | 44764-1402 
4 9.65 3.00 WM1820-ND 245 217 1.45 | 43045-0402 16 | 24.70 21.00 WM1994-ND 9.50 8.39 5.59 | 44764-1602 
be ie Gold, 30)" eS os ad aa one BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 
10 | 18.65 12.00 WM1823-ND 4.43 3.91 2.61 | 43045-1002 ; us es en bie cee OL | aaa acl 
12 | 21.65 15.00 WM1824-ND 5.70 5.03 3.36 | 43045-1202 ‘ ; - ges: NDe 218 193 128. | 4482-0001 
5B 8 19.00 9.00 Tin WM1969-ND® 2.65 2.34 156 | 44432-0801 
14 | 24.65 18.00 WM4729-ND 5.75 5.07 3.38 | 43045-1402 fo: ||(58 60G -48iG0 a ERONEYs Ran? 9k. iea-|aaneo dont 
16 | 27.65 21.00 | Gold, 30u” | WM4730-ND 6.41 5.66 3.78 | 43045-1602 : ; : ; . 
ie: | {30.6 <3a00 SHESEKNTD oot ear” aon: | aagan1808 12 | 25.00 15.00 WM1971-ND 355 3.14 2.09 | 44432-1201 
20 | 33.65 27.00 WM4732-ND 8.02 708 4.72 | 43045-2002 14 | 28.00 18.00 ss WM1972-ND 4.03 3.56 2.38 | 44432-1401 
22 | 96.65 80.00 | Gog goy | WM4733-ND 882 779 5.19 | 43045-2202 r 16 | 31.00 21.00 WM1973-ND 4.48 3.96 2.64 | 44432-1601 
24 39.65 33.00 , WM4734-ND 9.63 8.50 5.67 | 43045-2402 6 16.00 6.00 WM1975-ND® 2.73 2.41 1.61 | 44432-0602 
Right Angle Header — Through-Hole with PCB Clips — RoHS Compliant 8 | 19.00 9.00 Gold WM1976-ND@ 3.31 2.92 1.95 | 44432-0802 
2 Are = CIVEERDAND 146. ibe ae | 45045-0051 10 | 22.00 12.00 Wm1977-ND 3.89 3.43 2.29 | 44432-1002 
4 965 3.00 WM2673-ND 493 170 144 | 43045-0401 12 | 25.00 15.00 WM1978-ND 445 3.93 2.62 | 44432-1202 
5B 6 12.65 6.00 ain WM2674-ND 2417 1.92 1.28 | 43045-0621 14 28.00 18.00 Gold WM1979-ND 5.04 4.45 2.97 | 44432-1402 
8 15.65 9.00 WM2675-ND 260 2.30 153 | 43045-0821 16 | 31.00 21.00 WM1980-ND 5.60 4.95 3.30 | 44432-1602 
10 | 1865 12.00 WM2676-ND 3.32 2.94 1.96 | 43045-1021 BMI Right Angle Header (Blind Mate) 
12 | 21.65 15.00 WM2677-ND 3.79 3.35 2.23 | 43045-1221 4 13.00. 3.00 WM1995-ND@ 207 183 123 | 44428-0401 
Right Angle Header — SMT with Fitting Nails — ROHS Compliant 6 16.00 6.00 WM1996-ND 2.62 2.32 1.55 | 44428-0601 
2 6.65 - WM1825-ND 3.01 266 1.78 | 43045-0209 8 19.00 9.00 Tin WM1997-ND@ 3.20 2.83 1.89 | 44428-0801 
4 9.65 3.00 WM1826-ND 3.65 3.22 2.15 | 43045-0409 10 | 22.00 12.00 WM1998-ND 3.75 3.31 2.21 | 44428-1001 
6 12.65 6.00 Tin WM1827-ND 4.23 3.73 2.49 | 43045-0609 12 25.00 15.00 WmM1999-ND. 4.31 3.81 2.54 | 44428-1201 
é ee ae pa ete oe es aoe oedcos 14 | 28.00 18.00 a WM2025-ND 486 4.30 2.87 | 44428-1401 
‘ : : : d 16 | 31.00 21.00 wm2026-ND 5.43 4.79 3.20 | 44428-1601 
sa |12_| 21.65 15.00 WM1830-ND 6.11 5.39 3.60 _| 43045-1209 9 Fi 1560 S06 SISOSTNIS ae eae 
2 6.65 - WM1831-ND 3.92 3.46 2.31 | 43045-0211 . ; : : . 
4 565: 300) GINKESELNTD fies. tne Slee ashaeoatt 6 16.00 6.00 WM2028-ND® 3.28 2.90 1.94 | 44428-0602 
c | 1285 £90 Jaouanr| imeeno S00 Siz aaa |amoecoon || & | f2m8 00, | cot | wnusape 4a) ahs ase | atecne 
8 15.65 9.00 4 WM1834-ND 6.88 6.07 4.05 | 43045-0811 : : : : : 
10 | 18.65 12.00 WM1835-ND 778 687 4.58 | 43045-1011 12 | 25.00 _ 15.00 MUM ZOSIaNE 5.98 4.76 3.17 | 44426-1202 
12 21.65 15.00 WM1836-ND 8.70 768 5.12 | 43045-1211 14 28.00 18.00 Gold WM2032-ND 6.08 5.37 3.58 | 44428-1402 
Right Angle Header — Through-Hole w/PCB Clips — RoHS Compliant 16 31.00 21.00 WM2033-ND® 6.79 5.99 4.00 | 44428-1602 
2 665 — WM2678-ND 162 143 .96 | 43045-0222 Receptacle Housing — RoHS Compliant 
4 9.65 3.00 WM2679-ND 2.36 2.08 139 | 43045-0422 2 6.85 3.00 WM1845-ND 48 43  .29 | 43645-0200 
a 6 12.65 6.00 | Gog a5yr | WM2680-ND 2.93 2.59 173 | 43045-0622 3 9.85 6.00 WM1846-ND 52 43 31 ‘| 43645-0300 
8 15.65 9.00 : Wm2681-ND 354 3.12 2.08 | 43045-0822 4 12.85 9.00 2 WM1847-ND 56 .50 .33 | 43645-0400 
10 | 1865 12.00 WM2682-ND 4.11 3.63 2.42 | 43045-1022 5 15.85 12.00 WM1848-ND 62 55 37 | 43645-0500 
12 21.65 15.00 WM2683-ND 4.69 4.14 2.76 | 43045-1222 6 18.85 15.00 WM1849-ND 67 60 40 | 43645-0600 
BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 10 7 21.85 18.00 WM2405-ND 72 64 43 | 43645-0700 
4 12.00 3.00 WM1953-ND 2.60 2.29 1.53 | 44769-0401 8 | 24.85 21.00 wm2406-ND 77.68 46 | 43645-0800 
6 15.00 6.00 WM1954-ND@ 3.29 2.91 1.94 | 44769-0601 9 | 27.85 24.00 wm2407-ND 83.74 50 | 43645-0900 
8 18.00 9.00 Tin WM1955-ND 4.00 3.53 2.36 | 44769-0801 10 30.85 27.00 _ WM2408-ND 89 79 53 | 43645-1000 
10 | 21.00 12.00 WM1956-ND@ 469 4.14 2.76 | 44769-1001 41. | 33.85 30.00 WM2409-ND 97 +~=.86~—=«58_:| 43645-1100 
12 | 24.00 15.00 WM1957-ND 5.37 4.74 3.16 | 44769-1201 12 | 3685 33.00 WM2410-ND 105 93 62 | 43645-1200 
14 | 27.00 18.00 atin WM1958-ND 6.09 5.38 3.59 | 44769-1401 Plug Housing without Panel Mounts 
7 16 | 30.00 21.00 WM1959-ND 6.78 5.98 3.99 | 44769-1601 3 Ban GO NISEENOS. dp. ds 198 | aeab-0804 
4 12.00 3.00 WM1960-ND 3.24 2.87 191 | 44769-0402 a ek 200 VaR iS ae a aBea0-ga0t 
6 15.00 6.00 WM1961-ND@ 4.12 3.64 2.43 | 44769-0602 i ieee veig6 _ VRS 56) 50". 099" |dseagtnant 
8 18.00 9.00 Gold WM1962-ND® 5.00 4.42 2.95 | 44769-0802 
10 | 21.00 12.00 WM1963-ND® 5.88 5.19 3.46 | 44769-1002 Be ||| debe, 1200 Mu Med eh eh nGes > 2B” 81 |oedo 080 
12 | 24.00 15.00 WM1964-ND 673 5.94 3.96 | 44769-1202 Gi] 218;85)_-15,00 WMISSo:NDS 267. __ 160) a4 0° |'$860:0601 
14 | 27.00 18.00 | gig WM1965-ND@ 762 673 4.49 | 44769-1402 M 4 ae pee ee ee ] = ves en 
16 | 30.00 21.00 WmM1966-ND 8.47 748 4.99 | 44769-1602 : : H : : : i 
BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 9 27.85 24.00 _ WELEBE IARI) 83 Zag 50 | 43640-0901 
10 | 30.85 27.00 WM2420-ND@ 89  .79  .53 | 43640-1001 
S| eae? 00 WMS END ® eee ogee Ai eo 11 | 33.85 30.00 wm2421-ND 97 86 58 | 43640-1101 
° Oo, oe Se eee, SOP, 22k (2N8 | ete) 12 | 36.85 33.00 wm2422-ND 105 93 62 | 43640-1201 
10 | 15.70 12.00 ai WM1984-ND® 5.25 4.64 3.09 | 44764-1001 : a 
12 | 1870 15.00 WM1985-ND 6.03 5.33 3.55 | 44764-1201 Plug Housing with Panel Mounts 
7 14 | 21.70 18.00 WM1986-ND 6.81 6.01 4.01 | 44764-1401 2 6.85 3.00 WM1850-ND@ 48 43  .29 | 43640-0200 
16 | 24.70 21.00 WM1987-ND 724 6.39 4.26 | 44764-1601 3 9.85 6.00 WM1851-ND@ 52 46 .31 ‘| 43640-0300 
4 6.70 3.00 WM1988-ND 3.63 3.20 2.14 | 44764-0402 12 4 12.85 9.00 _ WM1852-ND® 56 50  .33 | 43640-0400 
6 9.70 6.00 sid WM1989-ND 4.60 4.06 2.71 | 44764-0602 5 15.85 12.00 WM1853-ND@ 62 55 .37 | 43640-0500 
8 12.70 9.00 WM1990-ND 5.61 4.95 3.30 | 44764-0802 6 18.85 15.00 WM1854-ND@ 67.60 40 | 43640-0600 
10 | 15.70 12.00 WmM1991-ND 6.56 5.80387 [44764-1002 | x Cuttape + Tape and Reel @ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex.  micro-Fit 3.0” Connectors (Cont) 


48 as 3.86 - 
ies 0.5 t+ 
ol “ 
9.90 
Molded Retention Peg 
Cir- |Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- |Dimensions - mm Price Each Molex 
Fig. | cuits | A B Plating | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Fig. | cuits | A B Plating | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
7 | 21.85 18.00 WM2411-ND 72 64 43. | 43640-0700 7 | 21.85 18.00 WM2453-ND 4.37 3.86 2.57 | 43650-0710 
8 24.85 21.00 WM2412-ND@ 77 68 = 46 _| 43640-0800 8 24.85 21.00 WM2454-ND 3.96 3.50 2.33 | 43650-0810 
12 9 | 27.85 24.00 _ WM2413-ND 83 74 50 | 43640-0900 15 9 | 27.85 24.00 Gold WM2455-ND 5.16 4.56 3.04 | 43650-0910 
10 | 30.85 27.00 wm2414-ND 89.79 53 | 43640-1000 10 | 30.85 27.00 WM2456-ND 6.35 5.61 3.74 | 43650-1010 
11 | 33.85 30.00 WM2415-ND 97 86 58 | 43640-1100 11 | 33.85 30.00 WmM2457-ND 6.72 5.94 3.96 | 43650-1110 
12__| 36.85 33.00 WM2416-ND 105 —«.93__—«62_| 43640-1200 12 | 36.85 33.00 WM2458-ND 709 6.26 4.18 | 43650-1210 
Right Angle Header Right Angle Header — SMT with Fitting Nails 
2 | 685 3.00 WYNTS ENDS 131 116.77 | 43650-0200 2 | 685 3.00 WM1890-ND@ 3.01 2.66 178 | 43650-0212 
3 | 985 6.00 ; WAGER LSH AMIDA 2 155 138 92 | 43650-0300 3 | 985 6.00 WM1891-ND® 3.33 294 196 | 43650-0312 
a || Wee 200 Tin URGES 23NIDKS TOR 5 nee .20e, [s0e20-0200 4 | 1285 9.00 Tin WM1892-ND@ 3.65 3.22 2.15 | 43650-0412 
5 | 15.85 12.00 WM1863-ND@ 176 156 1.04 | 43650-0500 || aden. F1B'60 OER EG ENNIS SOA. is. 2o%ao-|| aaaco Oni 
7] ates 18.00 WNEAZSND 2.19 i183 128 400e0-0700 6_| 1885 _ 15.00 WMIsG4ND® 4.29978 _2.49 | 49950-0612 
8 | 24.85 21.00 WM2424-ND@ 2.40 212 142 | 43650-0800 2. |p BN88: - 18.00 WLU SEHD) Se) 0D! 2270+ 49600 071S 
ij: . |oa7 BBs 94°00 ; Eas DEI Bsr 45a, |ae650 {0800 8 | 24.85 21.00 WM2460-ND@ 4.95 4.37 2.92 | 43650-0812 
10 | 30.85 27.00 mn WM2426-ND 2.81 249 1.66 | 43650-1000 9 | 27.85 24.00 Tin WARE SID) 5.25 4.64 3.09 | 43650-0912 
41. | 9385 30.00 WM2427-ND 302 267 178 | 43650-1100 10 | 30.85 27.00 WM2462-ND@ 5.54 4.89 3.26 | 43650-1012 
12 | 3685 33.00 WM2428-ND 323 285 191 | 43650-1200 11 | 33.85 30.00 WM2463-ND 5.83 5.15 3.43 | 43650-1112 
13 5-686; 5.00 INTEGER faa” ioe: saa ases0050 tg [12 | 36.85 33.00 WM2464-ND@ 6.11 5.39 3.60 | 43650-1212 
3 | 985 600 WM1866-ND@ 168 149 99 | 49650-0301 lice eee HALES NID Stl peel yee) sees Oslo 
4 | 1285 9.00 Gold WM1867-ND@ 194 14.72 1.15 | 43650-0401 3 9.85 6.00 WM1896-ND@ 3.80 3.36 2.24 | 43650-0313 
5 | 15.85 12.00 WM1868-NDe 221 195 130 | 43650-0501 4 | 1285 9.00 Gold WM1897-ND@ 4.19 3.70 2.47 | 43650-0413-P 
6 18.85 15.00 WM1869-ND@ 2.46 2.18 1.45 | 43650-0601 5 15.85 12.00 WM1898-ND@ 4.55 4.02 2.68 | 43650-0513 
7 | 21.85 18.00 WM2429-ND 274 2.42 461 |43650-0701 6 | 18.85 15.00 WM1899-ND@ 4.92 4.34 2.90 | 43650-0613 
8 24.85 21.00 WM2430-ND@ 3.00 2.66 1.77 43650-0801 7 21.85 18.00 WM2465-ND 5.36 4.73 3.16 43650-0713 
9 | 27.85 24.00 Gold WM2431-ND 3.26 2.88 1.92 | 43650-0901 8 | 2485 21.00 WwM2466-ND 5.80 5.12 3.42 | 43650-0813 
10 | 30.85 27.00 WM2432-ND 3.52 3.11 2.07 | 43650-1001 9 | 27.85 24.00 estes wM2467-ND 6.15 5.43 3.62 | 43650-0913 
11 | 33.85 30.00 WM2433-ND 3.78 3.34 2.23 | 43650-1101 10 | 30.85 27.00 WM2468-ND@ 6.50 5.74 3.83 | 43650-1013-P 
12 | 36.85 33.00 WM2434-ND 4.04 3.57 2.38 | 43650-1201 11 | 33.85 30.00 WM2469-ND 6.87 6.07 4.05 | 43650-1113 
Right Angle Header with Retention Clips 12 | 36.85 33.00 WM2470-ND@ 724 6.39 4.27 | 43650-1213 
2 6.85 3.00 WM1870-ND® 1.33 118  .79 | 43650-0203 Right Angle Header — SMT with Retention Pegs 
3 | 985 6.00 WM1871-ND 173 153 1.02 | 43650-0303 7 | 3 | 985 8.00 ES WM1901-ND 2.69 2.37 159 | 43650-0306 
4 12.85 9.00 Tin WM1872-ND® 1.75 1.55 1.04 43650-0403 6 18.85 15.00 WM1904-ND 3.47 3.06 2.04 43650-0606 
5 | 15.85 12.00 WM1873-ND@ 196 174 1.16 | 43650-0503 Vertical Header — Through-Hole, Wire-to-Board 
6 | 18.85 15.00 WM1874-ND 2.42 2.14 1.43 | 43650-0603 aT cy RS ‘sas g5 SET | ASSES 
7 | 21.85 18.00 WM2435-ND 2.39 2.11 1.41 | 43650-0703 || aeies: 16.00) nr GxEMN IBY 4io7, 4419. 98. | agesocoais 
er | ee eee e100 HEE SIND) GOs Meee pean saoueocos 4 | 15.65 9.00 Tin WM1919-NDe 149 132 88 | 43650-0415 
92) || 288: 2000 Tin VANE BBL PNB). E66) 1.49650:0808 5 | 1864 12.00 WM1920-ND@ 146 1.29 86 | 43650-0515 
10 | 30.85 27.00 WM2438-ND 3.01 2.66 1.78 | 43650-1003 eS || sie ene eV ERLATEY> jisa sigs “ahi || daezo-06is 
11 | 33.85 30.00 WM2439-ND 3.22 285 1.90 | 43650-1103 
14 |12_| 36.85 _ 33.00 WM2440-ND 3.43 3.03 2.02 | 43650-1203 7” || senoe A800 CATA) HGH 300! Oe. | aene.onls 
| 6.98. S100 GTS7SINDS Wee. ada 106 | daeso:6804 8 | 27.64 21.00 WM2472-ND@ 198 1.76 1.17 | 43650-0815 
3 | 985 6.00 WM1876-ND@ 188 166 111 | 43650-0304 § | 80:68 24.00 | tin | aReES, eye Ue ter 4 eebe0 08/5 
4 | 1285 9.00 | Gold | wmts77-NDe 214 189 1.26 | 43650-0404 dQ | S880 22:00 CINE 2 Bee. 208) A181 | #9620 1018 
5 | 1585 12.00 WM1878-NDe 269 2.38 159 | 43650-0504 Ph | S888. 290-00 WM ETO ND eo seelr ke |teeo01tS 
6 | 1885 15.00 WM1879-ND 2.66 2.35 1.57 | 43650-0604 | | 18p | 12 | 9965 33.00 BM SiGe) 2 1G6 2,06) 51911) 2305071215 
7 | 21.85 18.00 WM2441-ND 3.24 286 191 | 43650-0704 2 | 965 3.00 WGN IDK 2 116-103 69. | 43650-0216 
8 | 2485 21.00 WM2442-ND 3.17 2.80 1.87 | 43650-0804 Ss) deee 28.00 MANE zeANI DS 2 189° 28), 1,82." | 49650-0816 
9 | 2785 2400 WM2443-ND 343 303 2.02 | 49650-0904 4 | 15.65 9.00 | Gold, 15u” | WM1924-ND@ 161 142 .95 | 43650-0416 
10 | 30.85 27.00 Sold WM2444-ND 3.67 3.25 2.17 | 43650-1004 5 | 18.64 12.00 WM1925-ND@ 183 1.62 1.08 | 43650-0516 
11 | 33.85 30.00 WM2445-ND 3.93 3.47 2.32 | 43650-1104 6 | 21.64 15.00 WM1926-ND@ 2.04 181 1.21 | 43650-0616 
12 | 36.85 33.00 WM2446-ND 418 3.70 2.47 | 43650-1204 7 | 24.64 18.00 WM2477-ND@ 2.27 2.00 1.34 | 43650-0716 
Right Angle Header — SMT with Retention Clips 8 27.64 21.00 WM2478-ND® 2.48 2.19 146 | 43650-0816 
2 | 685 3.00 WM1880-ND@ 2.86 2.53 169 | 43650-0209 9 | 30.63 24.00 | God ees Sart 22.00), ules | eage0 0916 
a ||4eee, “00 MRR 48 S81 test | Asaeo-0800-F| 10 | 3366 27.00 WM2480-ND@ 2.91 258 172 | 43650-1016 
4 | 1285 9.00 Tin WM1882-ND 3.50 3.09 2.06 | 43650-0409 Hay || 86:65; 90-00 NOES) Bel) Aelte —88) | 2960050116 
5s | 41585 12.00 WM1883-ND 379 335 2.23 | 49650-0509 12 | 39.65 33.00 WM2482-ND@ 3.35 2.96 1.98 | 43650-1216 
6 18.85 15.00 WM1884-ND 4.08 3.60 2.40 | 43650-0609 Vertical Header — SMT — RoHS Compliant 
7 | 21.85 18.00 WM2447-ND 3.65 3.22 2.15 | 43650-0709 2 | 965 3.00 WM2627CT-ND* 262 2.32 1.55 | 43650-0224 
8 | 2485 21.00 WM2448-ND 3.21 2.84 189 | 43650-0809 2 | 965 3.00 WM2627TR-NDt 229.20/200 43650-0224 
is | 9 | 2785 24.00 7 WM2449-ND@ 4.30 3.80 2.53 | 43650-0909 3 | 1265 6.00 Tin WM2628CT-ND* 2.84 2.51 1.67 | 43650-0324 
10 30.85 27.00 WM2450-ND 5.39 4.76 3.18 | 43650-1009 3 12.65 6.00 WM2628TR-NDt 24760/200 43650-0324 
1 33.85 30.00 WM2451-ND 5.68 5.01 3.34 | 43650-1109 Ty 4 15.65 9.00 WM2629CT-ND* 3.04 2.69 1.79 | 43650-0424 
12 | 96.85 33.00 WR ND) 5.96 5.26 3.51 | 49650-1200 4 | 15.65 9.00 WM2629TR-NDt 265.60/200 43650-0424 
2 6.85 3.00 WM1885-ND® 3.26 2.88 1.92 | 43650-0210-P| 5 18.64 12.00 WM2630CT-ND* 3.25 2.87 1.92 | 43650-0524 
3 9.85 6.00 WM1886-ND 3.65 3.23 2.15 | 43650-0310 5 18.64 12.00 Tin WM2630TR-NDt 283.60/200 43650-0524 
4 | 1285 9.00 Gold WM1887-ND@ 4.04 3.57 2.38 |43650-0410-P 6 | 2164 15.00 WM2631CT-ND* 3.45 3.05 2.03 | 43650-0624 
D5 || debos 12.00 WALSHE SINIDR > B40" 209" 2260" |/,22000-0910 6 | 21.64 15.00 WM2631TR-NDt 301.00/200 43650-0624 
6 188677 19-00 eee, Bel GAN, (28M || S8600.0610 * Cut Tape + Tape and Reel # RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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i . . Cir- |Dimensions - mm Digi-Ke Price Each Molex 
eS ™ igi-Key 
molex  Micro-Fit 3.0™ Connectors (com) 2B pmeel® lone ao cee laaerell parte Pi sa an, 
- - - — - 10 | 33.66 27.00 WM2646CT-ND* 5.05 4.46 2.97 | 43650-1025 
e es paca eu a Bone F eee adie tan | 19 | 88.66 27.00 | gig yoyr | WM2646TR-NDT 440.60/200 43650-1025 
Suen eng sole - oe 12 | 39.65 33.00 : WM2647CT-ND* 5.54 4.89 3.26 | 43650-1225 
7 24.64 18.00 WM2632CT-ND 3.70 3.27 2.18 | 43650-0724 12 | 3965 23.00 WM2647TR-NDt 483.80/200 49650-1225 
7 24.64 18.00 WM2632TR-NDt 323.40/200 43650-0724 Bi io 'Pancl:tesPancl (Bina al 
8 | 27.64 21.00 Tin WM2633CT-ND* 3.95 3.49 2.33 | 43650-0824 leceptacle — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
8 27.64 21.00 WM2633TR-NDt 345.20/200 43650-0824 4 24.60 3.00 WM3712-ND® 67 59 40 | 44133-0400 
9 30.63 24.00 WM2634CT-ND* 4.15 3.67 2.45 _| 43650-0924 6 27.70 6.00 WM3713-ND@ 80 71 48 | 44133-0600 
9 30.63 24.00 WM2634TR-NDt 362.80/200 43650-0924 8 30.70 9.00 = WM3714-ND@ 1 81.54 | 44133-0800 
10 33.66 27.00 WM2635CT-ND* 4.35 3.85 2.57 | 43650-1024 10 33.80 12.00 WM3715-ND® 1.07 95 63 | 44133-1000 
10 | 33.66 27.00 Tin WM2635TR-NDt 380.20/200 43650-1024 12 | 36.80 15.00 WM3716-ND 126 1.41.75 | 44133-1200 
an] 36.65 30.00 WM2636CT-ND* 4.55 4.02 2.68 | 43650-1124 19 14 39.90 18.00 WM3717-ND@ 1.48 1.31 .87 | 44133-1400 
11 | 36.65 30.00 WM2636TR-NDt 397.60/200 43650-1124 16 | 42.90 21.00 WM3718-ND¢@ 1.71 151 1.01 | 44133-1600 
12 39.65 33.00 Tin WM2637CT-ND* 475 4.20 2.80 | 43650-1224 18 46.00 24.00 WM3719-ND 1.91 1.69 1.13 | 44133-1800 
12 39.65 33.00 WM2637TR-NDt 415.00/200 43650-1224 20 49.00 27.00 WM3720-ND@ 213 1.89 1.26 | 44133-2000 
2 9.65 3.00 WM2638CT-ND* 3.34 2.95 1.97 | 43650-0225 22 | 51.80 30.00 WM3721-ND@ 2.34 2.07 1.38 | 44133-2200 
yaa | 2 9.65 3.00 WM2638TR-NDT 291.80/200 43650-0225 24 | 54.90 33.00 WM3722-ND 2.56 2.27 1.51 | 44133-2400 
3 12.65 6.00 | Gold, 15y” | WM2639CT-ND* 3.54 3.13 2.09 | 43650-0325 BMI Plug — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
3 12.65 6.00 WM2639TR-NDt 309.20/200 43650-0325 
4 | 15.65 9.00 WM2640CT-ND* _3.42_—-3.02_2.02_ | 43650-0425 4 | 22.84 3.00 WEEE NDS: 67 = 59.40 | 44300-0400 
4 | 1565 9.00 WM2640TR-NDt 298.40/200 43650-0425 6 | 25.84 6.00 WIVES AID) 80.71.48 | 44300-0600 
5 | 1864 12.00 WM2641CT-ND* 4.17 3.68 2.46 | 43650-0525 8 | 28.84 9.00 = ONES ‘1.81.54 | 44300-0800 
5 18.64 12.00 | Gold,15u” | WM2641TR-NDt 363.80/200 43650-0525 10 | 31.84 12.00 WM3611-ND@ 1.07.95 63 | 44300-1000 
6 21.64 15.00 WM2642CT-ND* 3.93 3.47 2.32 | 43650-0625 12_ | 34.84 15.00 WM3612-ND@ 126 141.75 _| 44300-1200 
6 21.64 15.00 WM2642TR-NDt 343.00/200 43650-0625 20 | 14 | 37.84 18.00 WM3613-ND@ 1.48 1.31 87 | 44300-1400 
7 24.64 18.00 WM2643CT-ND* 4.24 3.74 2.50 | 43650-0725 16 | 40.84 21.00 WM3614-ND 1.71 1.51 1.01 | 44300-1600 
7 24.64 18.00 WM2643TR-NDt 369.80/200 43650-0725 18 | 43.84 24.00 = WM3615-ND@ 1.92 1.70 1.13 | 44300-1800 
8 27.64 21.00 | goig sy» | WM2644CT-ND* 4.49 3.97 2.65 | 43650-0825 20 | 46.84 27.00 WM3616-ND@ 213 1.89 1.26 | 44300-2000 
8 27.64 21.00 , WM2644TR-NDt 391.80/200 43650-0825 22 | 49.84 30.00 WM3617-ND 2.34 2.07 1.38 | 44300-2200 
9 30.63 24.00 WM2645CT-ND* 4.72 417 2.78 | 43650-0925 24 52.84 33.00 WM3618-ND@ 2.56 2.27 1.51 | 44300-2400 
9 30.63 24.00 WM2645TR-NDt 412.40/200 43650-0925 | + CutTape + Tape and Reel @ ROHS Compliant 
M ic ro-Fit 3.0™ Term i na Is Wire Size | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
Description AWG (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
Dimensions in mm WM1841-ND 152 9.53 38.10 | 43031-0007 
Female 20-24 1.85 |WM1841CT-ND* — 5.27 21.06 | 43031-0001 
: WM1841TR-NDt 408.00/12,000 43031-0001 
Male-Tin 
WM1842-ND 152 9.53 38.10 | 43031-0010 
26-30 1.27. | WM2780CT-ND* 79 5.27 21.06 | 43031-0004 
WM2780TR-NDt 504.00/12,000 43031-0004 
WM1127CT-ND* 1.26 10.09 42.04 | 43031-0002 
Wire Size | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex Male-15p” 20-24 1.85 |WM1127TR-NDt 600.00/12,000 43031-0002 
Description AWG (mm) __| Part No. 10 100 —_500 | PartNo. Gold WM2774-ND 1.79 11.90 47.60 | 43031-0008 
WM1837-ND 152 9.53 38.10 | 43030-0007 26-30 1.27 |WM2782-ND 190 1190 4760] 43031-0011 
Female-Tin | 20-24 | SND an a meee yl eres WM1843-ND 2.56 16.00 64.00 | 43031-0009 
WML ES 7UREND 08.00/12 000: S3080,000 20-24 1.85 | WM2777CT-ND* 1.69 11.24 44.94 | 43031-0003 
bali 1.27 _ (WMI688:ND BSE, 9188/3810) 48080-0010 Male-30” WM2777TR-NDt 864.00/12,000 43031-0003 
WM1125CT-ND* 116 9.24 38.51 | 43030-0002 
Female-15u" | 20-24 1.85 | WM1125TR-NDt 552.00/12,000 43030-0002 Gold CUTE) 2.56 16.00 64.00 | 43031-0012 
Gold WM2773-ND 168 114.23 44.90 | 43030-0008 26-30 1.27. |WM2781CT-ND* 1.69 11.24 44.94 | 43031-0006 
26-30 1.27 | WM2775-ND 168 1123 44.90 | 43030-0011 WM2 SUR NDE 1080.00/12,000 | 43031-0006 
WM1839-ND 2.26 14.10 56.40 | 43030-0009 Universal Crimp Tool 14-24 AWG Wmg999-ND 50.75/1 63811-1000 
20-24 1.85 | WM2776CT-ND* 1.42 9.47 3787 | 43030-0003 : F 
Pasir WM2776TR-NDt 720.00/12,000 aaca0 boos Crimp Tool 20-30 AWG WMg9022-ND NEW! 321.98/1 63819-0000 
Gold WM1a40-ND 226 1440 5640 | 43030-0012 Extraction Tool .............0eseeeeeeees WM9937-ND 16.92/1 11-03-0043 
26-30 1.27 WM2779CT-ND* 1.42 9.47 37.7 | 43030-0006 Manual Wire Stripper 8-34 AWG...... WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
WM2779TR-NDt 912.00/12,000 43030-0006 | 4. Cuttape + Tape and Reel 
Hf aene ® 
Mezzanine Connectors DigiRee RoHS No.of J ae 
erst No. of | Differential | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Plateau HS Mezz™ Fig. | Circuits | Pairs A H_ | Part No. 1 10 100 | Part No 
Features: * Unique Gold-plated-plastic integrated shielding system designed for high-speed differential signaling greater 12 6 22.30 9.25 EULA AICI EI 9.50 ee 6.15 | 75005-0306 
than 10 Gbps * Contacts on 1.20mm (.047”) pitch arranged in isolated differential pairs on 3.50mm (.138”) pitch with SMT WM17203TR-NDt 1384.78/216 75005-0306 
leads for controlled impedance * Reflow Capable (SMT only) Electrical: * Voltage: 30V maximum Current: 1.5A maximum WM17204CT-ND* 20.96 18.50 42.34 | 75005-0004 
* Withstanding Voltage: 500V/1 minute * Contact Resistance: 25mQ maximum « Insulation Resistance: 1,000 MOQ minimum 24 12 32.76 7.25 WM17204TR-NOt 2954.70/275 75005-0004 
Physical: * Housing: LCP Liquid Crystal Polymer, UL94V-O * Color: Natural * Contact: Brass (CuZn) * Plating Contact: Gold - 
(Au) * Temperature Range: -20°C ~ 85°C indnccrainain 1 24 12 92.83 g.o5 |WMI7205CT-ND* 22.54 19.89 13.26 | 75005-0006 
; “~ | WM17205TR-NDt 2044.01/215 75005-0006 
Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug 5 7 
48 oA 53.8 705 |WMI7206CT-ND* 17.78 13.98 11.72 | 75005-0104 
WM17206TR-NDt 3300.00/275 75005-0104 
WM17207CT-ND* 19.84 15.59 13.46 | 75005-0204 
72 36 74.88 7.25 
WM17207TR-NDt 3787.03/275 75005-0204 
12 6 19.93 8.25 | WM17208-ND 19.46 1718 11.45 | 75003-0305 
12 6 19.93 11.25 | WM17209-ND 19.46 1718 11.45 | 75003-0308 
12 6 19.93 13.25 | WM17210-ND 19.46 1718 11.45 | 75003-0310 
24 12 30.46 8.25 | WM17211-ND 18.56 16.38 10.92 | 75003-0005 
aia 2 24 12 30.46 11.25 | WM17212-ND 23.87 21.07 14.05 | 75003-0008 
0. 0 
No. of | Differential |Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 24 12 30.46 13.25 | WM17213-ND 25.79 22.76 15.17 | 75003-0010 
Fig. | Circuits | Pairs A H_ | PartNo. 1 10 400 | Part No. 48 24 51.52 8.25 | WM17214-ND 38.04 33.57 22.38 | 75003-0105 
Metin ic.02 1590 to.60 | 75005-0304 48 24 51.52 13.25 | WM17215-ND 49.38 43.57 29.05 | 75003-0110 
1 12 6 22.23 7.25 é : : : ‘ 72 36 72.58 8.25 | WM17216-ND 5412 47.76 31.84 | 75003-0205 
WM17202TR- NDT 2090.28/275 75005-0304 
*CutTape t+ Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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rs No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
Mm oO ex Fig. [Circuits| _mm__| Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
1.30mm Stacking Height 
30 8.06 WM24057-ND 2.88 2.31 1.93 1.54 | 501531-0310-C 
1 40 10.06 WM24058-ND 3.92 3.14 2.62 2.09 | 501531-0410-C 
Mezzanine IEEE > 50 12.06 WM24059-ND 4.38 3.51 2.92 2.34 | 501531-0510-C 
90 20.06 WM24060-ND 6.91 5.53 4.61 3.69 | 501531-0910-C 
1 386 Con nectors 1.70mm Stacking Height 
Specifications: Electrical: * Voltage: 100V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ maximum 6 40 10.06 WM24051-ND 2.59 2.08 1.73 1.39 | 501639-0410-C 
* Dielectric Withstanding Voltage: 250V » Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum Mechanical: ¢ Contact 60 14.06 WM24052-ND 3.63 2.91 2.42 1.94 | 501639-0610-C 


Retention to Housing: 0.4kgf minimum ¢ Mating Force: 25g maximum per contact * Unmating Force: 50g 
minimum per contact Physical: * Housing: Glass-filled Thermoplastic, UL 94V-0 » Contact: Phosphor 
bronze * Plating: 0.76ym (30u”) Gold minimum * Temperature: -55°C ~ 85°C 


35.90 i 35.90 
Receptacle, . Plug, Dual Row, 
Dual Row, SMT, . SMT, Vertical 
Vertical Stacking ae Stacking 


Mated Stack Heights - mm 
Headers 
Receptacles 71436-0164 71436-1164 71436-2464 71436-2164 
71439-0464 8.0 9.0 10.0 10.0 
71439-0164 8.0 9.0 10.0 10.0 
71439-1164 = 11.0 12.0 12.0 
Fee ed = = 2 2 No. of | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex 
71439-3464 = 14 15 15 Fig. | Circuits mm Part No. soe 10 25) 100 Part No. 
MASSES 164 14. 15 15 1.50mm Stacking Height (without Solder Tabs) 
Sar "; 16 6.6 WM23965-ND 2.33 1.86 1.55 1.24 | 54722-0168-C 
i No. of Digi-Key Price Each Molex 20 7.6 WM23966-ND 2.91 233 194 156 | 54722-0207-C 
Fig. | Circuits | Part No. 1 10 100__| Part No. 22 8.1 | WM23967-ND 2.88 2.31 1.92 1.54 | 54722-0228-C 
Receptacles F 24 8.6 WM23968-ND 4.81 3.85 3.21 2.57 | 54722-0248-C 
WM17201-ND 788 6.96 4.64 71439-0164 34 W141 WM23970-ND 4.94 3.96 3.30 2.64 | 54722-0348-C 
WM17221-ND 8.24 727 4.85 71439-1164 40 12.6 WM23971-ND 757 6.06 5.05 4.04 | 54722-0408-C 
WM17222-ND 788 6.96 4.64 71439-2164 50 15.3 WM24033-ND 6.54 5.24 4.36 3.49 | 54722-0507-C 
1 64 WM17223-ND 8.60 759 5.06 71439-3164 60 17.6 WM23973-ND 785 6.28 5.24 4.19 | 54722-0607-C 
WM17224CT-ND¥¢ 745 6.06 4.66 71439-0464 2.00mm and 3.00mm Stacking Height (with Solder Tabs) 
WM17224TR-NDO 2049.85/550 71499-0464 20 8.9 | WM23983-ND 798 6.39 5.32 4.26 | 54363-0278-C 
WIM UCT .NDF 778 G22 RE. | 71490-3464 30 11.4 | WM23984-ND 570 457 3.81 3.05 | 54363-0378-C 
MIMI 22 OTE 2411.18/620 1439-9464 ‘ 40 13.9 | WM23985-ND 10.73 859 716 5.73 | 54363-0478-C 
Plugs 50 16.4 WM23986-ND 732 5.86 4.89 3.91 | 54363-0578-C 
WM17200-ND 8.60 7.59 5.06 71436-2164 60 18.9 WM23987-ND 715 5.73 4.77 3.82 | 54363-0678-C 
WM17200CT-ND¥ = = 7.78 71436-2464 80 23.9 WM23988-ND 16.82 13.46 11.22 8.98 | 54363-0878-C 
2 64 WM17200TR-NDO 1293.14/380 71436-2464 2.50mm Stacking Height 
WM17219-ND 788 6.96 4.64 71436-0164 
20 7.6 WM23995-ND 3.82 3.06 2.55 2.04 | 54102-0208-C 
WI MAZ OND) Bet TI ABS He | I SOe 164 30 10.1 | WM23996-ND 5.49 439 366 2.93 | 54102-0308-C 
+ Cut Tape 4 Tape and Reel 2 40 12.6 WM23997-ND 6.15 4.92 410 3.28 | 54102-0408-C 
50 15.1 WM23998-ND 6.66 5.33 4.44 3.55 | 54102-0508-C 
60 17.6 WM23999-ND 799 6.40 5.33 4.27 | 54102-0608-C 
Ht 80 23.96 WM24000-ND 6.34 5.07 4.23 3.38 | 54150-0878-C 
-40mm and .50mm Pitch RoHS 3.00mm and 4.00mm Stacking Height 
i TI 20 8.8 WM24007-ND 218 175 146 1.17 | 52991-0208-C 
SlimStack Connectors 3 30 11.3 WM24008-ND 2.44 1.96 1.63 1.31. | 52991-0308-C 
Features: * 0.9mm ~ 4.00mm stacking heights * Metal friction lock provides secure mating »* High tem- 40 13.8 WM24009-ND 4.86 3.90 3.25 2.60 | 52991-0408-C 
perature housing ¢ Durable blade on beam contact interface * Anti-flux design Specifications: » Housing: 80 23.8 WM24012-ND 11.07 8.86 739 __5.91_| 52991-0808-C 
Glass-filled LCP * Flammability: UL94V-0 » Contact Plating: Gold Headers 
; 1.50mm Stacking Height 
.40mm Pitch Connectors Ditcnsionc amici 16 5.45 | WM23974-ND 145. 116.97. .78 | 55560-0168-C 
20 6.45 WM23975-ND 2.50 2.00 1.67 1.34 | 55560-0207-C 
22 6.95 WM23976-ND 2.36 1.90 1.58 1.27 | 55560-0227-C 
4 24 7.45 WM23977-ND 2.63 2.11 1.76 1.41. | 55560-0247-C 
34 9.95 WM23979-ND 738 5.91 4.93 3.94 | 55560-0347-C 
40 11.45 WM23980-ND 5.81 4.65 3.88 3.10 | 55560-0407-C 
60 16.45 WM23982-ND 741 5.93 4.95 3.96 | 55560-0607-C 
2.00mm Stacking Height 
20 7.75 WM23989-ND 11.39 9.11 760 6.08 | 55201-0278-C 
30 10.25 WM23991-ND 2.43 1.95 1.62 1.30 | 55650-0388-C 
4 40 12.75 WM23992-ND 3.85 3.08 2.57 2.06 | 55650-0488-C 
50 15.25 WM23993-ND 732 5.86 4.88 3.91 | 55650-0588-C 
60 17.75 WM23994-ND 788 6.31 5.26 4.21 | 55650-0688-C 
80 22.75 WM23990-ND 16.06 12.85 10.71 8.57 | 55201-0878-C 
2.50mm Stacking Height 
20 6.45 WM24001-ND 3.36 2.70 2.25 1.80 | 53885-0208-C 
30 8.95 WM24002-ND 4.02 3.22 2.68 2.15 | 53885-0308-C 
40 11.45 WM24003-ND 4.96 3.97 3.31 2.65 | 53885-0408-C 
5 50 13.95 WM24004-ND 5.94 4.75 3.96 3.17 | 53885-0508-C 
60 16.45 WM24005-ND 6.79 5.43 4.53 3.62 | 53885-0608-C 
80 22.75 WM24006-ND 8.10 6.49 5.41 4.33 | 53949-0878-C 
3.00mm Stacking Height 
No.of] Dim.A | DighKey Price Each Molex 20 8.8 | WM24013-ND 328 263 219 175 | 53748-0208-C 
Fig. [Clrcuits|_imm\__| Part No. 1 10. 25 100 | PartNo. 6 30 11.3 | WM24014-ND 3.88 3.11 259 2.07 | 53748-0308-C 
Receptacles 40 13.8 WM24015-ND 4.13 3.30 2.76 2.21 | 53748-0408-C 
(0.90mm Stacking Height 80 23.8 WM24018-ND 10.01 8.01 6.68 5.34 | 53748-0808-C 
20 7A WM24041-ND 3.46 2.77 2.31 1.85 | 501591-2011-C 
1) S| a [mewn ae Se ae mugs 
i - 5. AS i .77 | 501591- “l 
70 17.1 WM24044-ND 8.07 6.46 5.38 4.31 | 501591-7011-C AMC Connector = 0.75mm 
1.30mm Stacking Height Advanced Mezzanine Card Connector (AMC) 
30 9.1 WM24053-ND 3.46 2.77 2.31 1.85 | 501527-0330-C . ‘ Dimensions in mm 
F 40 144 WM24054-ND 4.55 365 3.04 2.43 | 501527-0430-C Features: ° B+ style * Reflow capable . Mates with AMC.0 Modules 
50 13.1 WM24055-ND 5.18 415 3.46 2.77 | 501527-0530-C « Press-fit technology for easy, reliable board termination * Meets PICMG 
90 21.1 WM24056-ND 7.89 6.32 5.27 4.21 | 501527-0930-C AMC.0 Rev. 1 specification Electrical: « Contact Resistance: 60mQ max. 
1.70mm Stacking Height «Insulation Resistance: 10MQ minimum Physical: * Housing Material: 
3 40 144 WM24049-ND 2.25 180 1.50 1.20 | 501635-0410-C LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * Color: Black » Flammability: 
60 a 7 7 UL94V-0 * Contact: Copper (Cu) Alloy * Plating Contact: 0.76ym (30y") 
'0.90mm Stacking Height Gold (Au) * Plating Tail: Tin (Sn) * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
2 6.08 Been oe aes eae re oO eyetii No. of Current Voltage | Withstanding | Digi-Key Price Each Molex 
4 40 10.05 WM24047-ND 4.95 397 331 265 |501594-4011-C Circuits | Max. (A) | Max. (V) Voltage Part No. il 10 100 | Part No. 
70 16.05 WM24048-ND 749 6.00 5.00 4.00 | 501594-7011-C 170 1.0 250 300VAC WM17218-ND 58.51 48.76 43.08 | 75800-0001 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For 


eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 199 


molex Mini-Fit Jr.™ Connectors 


Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Plugs, Receptacles and Headers: RoHS Temperature Capable (RTC) Headers: 

Specifications: ¢ Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL94V-2, UL94V-0 nylon 6/6 *Up to 9 Specifications: 

Amperes/circuit * Voltage Current: 250V (Vertical Header with Pegs: 600V) * Contact Resistance: 10mQ _ » Material: Brass, high temperature thermoplastic resin, black * Current: 12.00A maximum ° Voltage: 
maximum ° Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum ¢ Dielectric Strength: 1,500VAC 600VAC(RMS)/DC maximum ¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Process Temperature: 
Safety Approvals: * UL recognized * CSA certified * TUV licensed 260°C maximum 


Fig. 1 — Dual Row Receptacle (Female Fig. 2 — Dual Row Plug - Panel Mount or Free Fig. 3 — Single Row Receptacle Fig. 4 — Single Row Plug - Panel Mount or Free 
Contacts Sold Separately) Hanging (Male Contacts Sold Separately) (Female Contacts Sold Separately) Hanging (Male Contacts Sold Separately) 


Fig. 6 — Vertical Dual Row Header with Pegs Fig. 8 — Right Angle Dual Row 
Header with Flange 


-378 


Fig. 10 — Right Angle Single Row Fig. 12 — Plug Free Hanging mates Fig. 13 —- RTC Vertical Dual Row 
with Pegs with Fig. 1 Header with Pegs 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
UL94V-2 — RoHS Compliant 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23707-ND 153 1.35 90 | 39-01-2165 
2 9 213 (5.40) = WM3700-ND 37.33 22 | 39-01-2020 18 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM23708-ND 1.79 1.58 1.06 | 39-01-2185 
2 | 9 | 291¢739) | 134(340) | waito2t-no 4440.27: | 39-01-3022 | | 1 | 20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM23709-ND 1.93 1.71 1.14 | 39-01-2205 
4 | 8 | 378(960) | 165(420) | wws701-ND ‘42 ~«38~—05 | 39-01-2040 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | wMm23710-ND 236 208 1.39 | 39-01-2225 
4 | 9 | 457(14.60) | 165 (420) | wwtto22-No ‘59 46~S at (| 39-01-9042 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | wM23711-ND 2.00 177 1.18 | 39-01-2245 
6 | 8 | .543(13.80) | .331 (8.40) | WM3702-ND 5347 _.31_| 39-01-2060 2 | 9 | 218 (6.40) 7 wescocana 690 61 AT | 39-01-2026 
8 | 7 | .709(18.00) | 496 (12.60) | WM3703-ND 5953.35 | 39-01-2080 4 | & | 3789.60) | 165 (4.20) a zeeo ND HS tl Ae | 2-01-2086 
| 10 | 7 | .874 (22.20) | 661 (16.80) | WM3704-ND 71 63 42 | 39-01-2100 8 | 8 | -549(13.80) | 331 (6.40) Aza ade 83, 08. | 99-01-2066 
12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3705-ND 80 71 © 48 [39-01-2120] | 2 | 8 | 7% | .709(18.00) | 496 (12.60) | WM23603-ND sos. OB 299..)/,99-01 2086 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wm3706-ND 98 87 «58. | 39-01-2140 10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23604-ND 1.05 93 _.62_| 39-01-2106 
is | 6 | 1.370 (4.80) | 4.158 (29.40) | wM3707-ND yaoi: (ear | 30-01¢0160 12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WIM23605-ND T1097 65 | 39-01-2126 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 7161.02.69 | 39-01-2180 14 | 8 | 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM2S606-ND 130 1.16.77 | 89-01-2146 
20 | 6 | 4701 (43.20) | 11488 (37.80) | WM3709-ND Wore aie. Fe || aeniao0) 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | wM23607-ND 1.60 141 94 | 39-01-2166 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 171 151 1.01 | 39-01-2220 3 | 9 | -543(18.80) | 381 (8.40) | WM23608-ND*§ 73 85 AB | 39-01-4031 
3] 4 | 8 | .709(18.01) | 496 (12.60) | wm23609-ND§ ‘81.7248. | 39-01-4041 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM3711-ND 140 1.24 _.83_| 39-01-2240 3 | aawoan | sei tdeso) MCR al eee 
2 [9 | 213 (5.40) = WM3600-ND 6 At 28 | 39-07-2021 5 874 (22.20) | 661 (16.80) aS) sOT t= 80. | S105 
a | a | 7e¢a6o) | 165420) | wMa6ot-ND ti “ap aah | aacoieo0a4 3 | 9 | 543 (13.80) | 331 (8.40) | WM23611-ND*t 7768 46 | 39-01-4033 
a | a | s4acigao) | 331qa4o) | WROeOIND ty ay 33 faootzoe1 | | 4| 4 | 8 | 709(18.01) | .496(12.60) | Wa23612-NDg 84 «74 ~—«50._| 39-01-4047 
8 | 7 | .709(18.00) | 496 (12.60) | WM3603-ND 595335. | 39-01-2081 : a wm SOU) ee = ats a eet 
10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM3604-ND T6342 | 39-01-2101 4 | 8 | 496 hen 165 (4.20) Mitel ote 81.72 ~—«.48.‘| 39-01-3049 
2 a toe en na era) Vera ia e & ae ne 1 | 6 | 8 | -543(13.80) | 331 (8.40) | WM24062-ND NEW! 94 83-56. | 39-01-3069 
fe | cel aap ee j sry - rn ieee tae die. ea [aegioia 8 | 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM24063-ND NEW! 97 86 58. | 39-01-3089 
-370 (34.80) | 1.158 (29.40) ; : : 10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM24064-ND NEW! 1.05 93 62 | 39-01-3109 
18 | & | 1.535 (89.00) | 1.323 (38.6) Mee ee meres 12_| 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM24065-ND NEW! 1.10 97 __—65_ | 39-01-3129 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.8) | WM1028-ND 154 1.87 91 | 39-01-2201 Tin Plated, UL94V.2 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.0) | WIMT073-ND 770 151 1.01 | 39-01-2221 Seidel & 
24 | 6 _| 2.031 (51.60) | 1.819 (46.2) | wM1029-ND 1.85 1.64 1.10 | 39-01-2241 2 | 9 | 210(6.40) or Wiitelchitak soe De, al eeeen ieee 
3 | 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM16434-ND¥*§ 44 40.27 | 39-01-4030 4 | 8 | 3800.60) | 170 (4.20) ROE le ae ee a (cera 
3 | 4 | 8 | .709(18.01) | .496(12.60) | wM18435-NDg 54.48 ~—«.32._ | 39-01-4040 8 | 8 | .540(13.80) | .330(8.40) | WM3802-ND@ 148 1.31.88 | 39-28-1063 
5 | 8 | 874(2220) | 661 cie.80) | wnnied3e-Nog eG, ogo abla eADEO 8 | 7 | .710(18.00) | .500 (12.60) | WM3803-ND@ 171 151 1.01 | 39-28-1083 
3-3-1583 93.80) | 337 (8a) PWT BAST-ND 30 a9 55-0103 to | 7 | .870 (22.20) | .660 (16.80) | WM3804-ND@ 2.22 197 1.31 | 39-28-1103 
3 | 9 | 5431380 | 331 (840) | wateaso-noxg 494429 |3a-cotao3e | |g | 12 | © | 1-040 2640) | 825 (20.96) | WN3805-ND@ 215 190 1.27 | 39-28-1123 
a | 4 | 8 | 7o9a01) | 496 (1260) | watteaao-nog ie das “abl se-picdbde 14 | 6 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | WM3806-ND® 289 256 1.71 | 39-28-1143 
5 | 8 | 874(2020) | 61 (1680) | watedse-nop cca? fen. “ad sa pines 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | ww3807-ND® 3.22 284 1.90 | 39-28-1163 
5 | a | 874 (29.00) | 661 (1680) | WMiB441-NDs Be tgs - atc llaa nicione 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | wM3808-ND® 3.62 320 213 | 39-28-1183 
: : : 5 : d : 20 | 6 _| 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3809-ND@ 4.02 3.55 2.37 | 39-28-1203 
2 | 9 | .291 (7.40) — WM1030-ND§ 4440.27 | 39-01-3023 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-ND@ 4423.90 2.60 | 39-28-1223 
4 | 9 | 457(11.60) | 165 (4.20) | WM1018-ND§ 44 40.27 | 39-01-3043 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3811-ND@ 4.83 426 2.84 | 39-28-1243 
6 | 8 | 543(13.80) | .331 (8.40) | WM1031-ND§ 53 48 32 | 39-01-3063 me EO a WMTasTADe 39 99 | 99-50-40 
8 | 7 | 709(18.00) | .496 (12.60) | WM1019-ND§ 64 57 38 | 39-01-3083 eas i ; : ; ee 
12 4 | 8 | .378(9.60) | .165 (4.20) | WM1352-ND@ 1.16 1.03 69 | 39-30-1040 
10_| 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1020-ND§ 7163 A2_| 39-01-3103 6 | 8 | .543(13.80) | .331 (8.40) | WM1353-ND@ 145 1.29 86 | 39-30-1060 
12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1056-ND§ 6457.88 | 39-01-3123 i 4 
ia | 6 206 (00.60 | 992(0520) [Elmeeettng Sen aay leeoataa 8 | 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM1354-ND@ 1.77 157 1.05 | 39-30-1080 
; 60) | i : ; ; to | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1355-ND@ 213 1.88 1.26 | 39-30-1100 
16 | 6 | 1.870 (34.80) | 1.157 (29.40) [AMIMITDEENDS) 118 1.04 70 _| 39-01-3163 |_| | 72-76] 1.089 (26.40) | 827 (27.00) | WMT356-ND® 252 223 149 | 39-30-1120 
UL94V-0 — RoHS Compliant 14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1357-ND® 297 262 1.75 | 39-30-1140 
2 | 9 | .213(5.40) = WM23700-ND 6154.86 | 39-01-2025 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1358-ND® 3.45 3.05 2.03 | 39-30-1160 
4 | 8 | .378(9.60) | .165(4.20) | WM23701-ND 66 6-59.39. | 39-01-2045 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND@ 4.00 353 236 | 39-30-1180 
6 | 8 | 543(13.80) | 331 (8.40) | WM23702-ND 83° ««73~—«49. | 39-01-2065 20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND 460 4.06 2.71 | 39-30-1200 
1 8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM23703-ND 89 79 53 | 39-01-2085 22 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND@ 5.20 4.59 3.06 | 39-30-1220 
10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23704-ND 99 88 59 | 39-01-2105 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1362-ND 5.82 5.14 3.43 | 39-30-1240 
12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM23705-ND 148 1.05 70 | 39-01-2125 | + Without drain holes +PanelMount §Free-Hanging RoHS Compliant 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23706-ND 1.27 1.12 75 | 39-01-2145 | 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
200 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


molex Mini-Fit Jr.™ Connectors (cont.) Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Positive Locking Hi-Density Power Connector Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
8 | 7 | 709(18.00) | .496 (12.60) | WM1366-ND@ 3.74 330 220 | 39-30-1081 
Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1367-ND@ 448 3.96 2.64 | 39-30-1101 
Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | wM1368-NDe 5.29 467 3.11 | 39-30-1121 
2 | 9 | .606 (15.40) = WM3900-ND® 99 87 58 | 39-29-1028 14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wM1369-NDe 6.24 551 3.68 | 39-30-1141 
4 | 8 | 772(19.60) | 165 (4.20) | WM3901-ND@ 128 1414 76 | 39-29-1048 | | 7 | 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1370-ND@ 7.24 6.39 4.26 | 39-30-1161 
6 | 8 | 937 (23.80) | .331 (23.80) | WM3902-ND@ 160 142 95 | 39-29-1068 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1371-ND@ 8.39 741 494 | 39-30-1181 
8 7 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | WM3903-ND@ 1.95 1.73 1.15 | 39-29-1088 20 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1372-ND® 9.65 8.52 5.68 | 39-30-1201 
10 | 7 | 1.268 (32.20) |_.661 (16.80) _| WM3904-ND@ 234 207 1.38 | 39-29-1108 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND@ 10.90 963 6.42 | 39-30-1221 
g | 12 | 6 | 1.433 (36.40) | 827 (21.00) | WM3905-ND@ 276 244 1.63 | 39-29-1128 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1374-ND 12.22 10.78 7.19 | 39-30-1241 
14 | 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | wm3906-ND® 3.26 288 1.92 | 39-29-1148 2 19] 606 (15.40) = WM3920-ND® 208 1841.23) 39-09-5023 
16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | wM3907-ND® 3.79 335 2.23 | 39-29-1168 4 | 8 | 772(1960) | 165 (420) | wws921-nD® 257 297 151. | 39-29-5043 
a : a pee 1.323 (33.60) More yD AAO) S88" 22.59:)/ 3201188 6 | 8 | .937 (23.80) | .331 (8.40) | WM3922-NDe 3.20 283 1.89 | 39-29-5063 
.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND@ 5.26 4.64 3.10 | 39-29-1208 8 | 7 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | WM3923-ND@ 3.91 345 2.30 | 39-29-5083 
22 | 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3910-ND® 572 5.05 3.87 | 39-29-1228 
10 | 7 | 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | wM3924-ND@ 469 414 277 | 39-29-5103 
24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3911-ND@ 6.65 5.88 3.92 | 39-29-1248 
12 | 6 | 1.433 (36.40) | .827 (21.00) | wM3925-NDe 5.54 489 3.26 | 39-29-5123 
3 | 9 | 543(13.80) | .331 (8.40) | WM18442-ND$o Tit 99 66 | 39-30-1039 | | 8 
14 | 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | wMm3926-ND® 6.53 577 3.85 | 39-29-5143 
3 | 9 | 543(13.80) | .331 (8.40) | WM18443-ND@ 141.99 66 | 39-30-2035 
2} 4 | 8 | 7osceot | 4961260) | wetgeae-NDe. ta -tey! aan laaagsonds 16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | w3927-ND® 7.58 669 4.46 | 39-29-5163 
5 | 8 | 974 (2020) | 661 (1680) | WM18445-ND® ioe) ire ian |searanes 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | wa3928-ND® 8.79 7.76 5.18 | 39-29-5183 
31-9543 3.80) 1337 40) | WNT Baden 13812080 39-30-3038 20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3929-ND@ 10.11 893 5.95 | 39-29-5203 
to} 4 | 8 | zo9qiaot) | 4961260) | waiteas7-ND@ denim iad <oBl|| 40.0. 6045 22 | 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3930-ND@ 11.42 10.08 6.72 | 39-29-5223 
5 | 8 | 874(22.20) | 661 (1680) | wwtedds-NDe 185 164 109 | 39-30-2055 24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3931-ND@ 12.79 1129 7.53 | 39-29-5243 
Vertical 35” Tin Header, UL94V-2 — RoHS Compliant 30p” Gold, UL94V-2 — RoHS Compliant 
2 | 9 ] 210(640) | 370(940) | WM7324.ND 7668 45 ] 39-29-0002 3 | 9 | 543(13.80) | .331(8.40) | WM23932-ND 222 197 131 | 39-30-2037 
4 8 .380 (9.60) 535 (13.60) | WM7325-ND 88 78 52 | 39-29-9042 9 4 8 .709 (18.0) -496 (12.60) | WM23933-ND 2.81 2.49 1.66 | 39-30-2047 
6 8 | .540 (13.80) | .701 (17.80) | WM7326-ND 132 117 .78 | 39-29-9062 5 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23934-ND 3.62 3.20 2.13 | 39-30-2058 
8 7 | .710(18.00) | .866 (22.00) | WM7327-ND 152 1.35 .90 | 39-29-9082 3 9 -54 (13.80) | .331 (8.40) | WM23935-ND 2.28 2.02 1.35 | 39-30-3037 
to | 7 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | wM7328-ND 1.82 161 1.08 | 39-29-9102} |10] 4 | 8 | .709(180) | 496 (12.60) | wMm23936-ND 272 240 1.60 | 39-30-3047 
5 | 1 | & | 1.040 (26.40) [41.197 (30.40) | WM7329-ND 241 243 142 | 39-29-9122 5 | 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM23937-ND 3.15 278 1.86 | 39-30-3057 
: 5 tam Go. 1.362 (34.60) | WM7330-ND 258 228 1.52 | 39-29-9142 30y” Gold Plated, UL94V-0 — RoHS Compliant 
370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM7331-ND 299 264 1.76 | 39-29-9162 De] a0 40) — DSS qe3-] 4d ae eID 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | w7332-ND 3.36 297 1.98 | 39-29-9182 
4 | 8 | .380(9.60) | .170(4.20) | wm23821-ND 273 242 1.61 | 39-29-6048 
20 | 6 _| 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM7346-ND 2.07 1.83 1.22 | 39-29-9202 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM7333-ND 4133.65 2.44 | 39-29-9222 : cal va NASER 80. S19: 2280. 3-20-0068 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM7334-ND 332 2.93 1.96 | 39-29-9242 7 | -710(18.00) | .500(12.60) Pa eeee ae pile A. «28h 99-29-0008. 
Vertleal 4000" is Heaccr urosvie— pons : to | 7 | .870(22.20) | .660 (16.80) | wM23824-ND 6.20 547 3.65 | 39-29-6108 
ores py Tin Header, -2 — RoHS Compliant 5 | 12 | 6 | 1.040 (26.40) | 830 (21.00) | ww23825-ND 7.28 643 4.29 | 39-29-6128 
2 | 9 | 210 (6.40) |) 370 (9.40) | YMTZaAS ND) $20 8255 | 39-80-6027 14 | 6 | 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | wM23826-ND 8.50 7.51 5.01 | 39-29-6148 
4 | 8 | 3800.60) | .535(13.60) Pee ND WeB' tale” 28:1) So a0 O0aF 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM23827-ND 952 840 5.60 | 39-29-6168 
6 | 8 | .540(13.80) | .701 (17.80) | WiM17747-ND 1.38 1.22.82 39-30-6067 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | wm23828-ND 8.57 7.57 5.05 | 39-29-6188 
8 | 7 | 710(18.00) | .866 (22.00) | wM17748-ND 152 1.35 90 | 39-30-6087 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | wMm23829-ND 11.89 10.50 7.00 | 39-29-6208 
to | 7 | .870(22.20) | 1.031 (26.20) | WM17749-ND 1.82 1.61 1.08 | 39-30-6107 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM23830-ND 13.09 1155 7.70 | 39-29-6228 
12 | 6 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM17750-ND 241 213 142 | 39-30-6127 
6 24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | wMm23831-ND 12.13 10.71 7.14 | 39-29-6248 
14 | 6 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM17751-ND 258 228 1.52 | 39-30-6147 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM17752-ND 299 264 1.76 | 39-30-6167 2 | 9 | 213 (6.40) a TASES Bee: goles Lee: || 39-80-1002 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM17753-ND 3.36 2.97 1.98 | 39-30-6187 4 | 8 | 378 (9.60) | .165(4.20) | ANNE or 2.98 263 1.76 | 39-30-1042 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM17754-ND 415 3.67 2.45 | 39-30-6207 6 | 8 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM21365-ND 3.72 3.29 2.19 | 39-30-1062 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM17755-ND 4133.65 2.44 | 30-30-6227 8 | 7 | -709:(18.00) | .496 (12.60) oe 4oe ROL 22:68. | 39-80-1080 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM17756-ND 4.31 3.81 2.54 | 39-30-6247 10 | 7 | .874 (22.20) | 661 (16.80) [AWIMZISOGND) $.45 481 3.21 | 39-30-1102 
ih Piatau, ULO6V-0= RoHS Compliant ; | 12 [6 |1.039 (26.40) | 827 (21.00) | Ww2T368-ND 6.43 568 3.79 | 39-30-1122 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wM21369-ND 7.59 670 4.47 | 39-30-1142 
2 | 9 | .210(5.40) = WM23800-ND 79 70 47 | 39-28-8020 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | wM21370-ND 8.80 7.77 5.18 | 39-30-1162 
4 | 8 | .380(9.60) | .170(4.20) | wM23801-ND 1.22 1.08 72 | 39-28-8040 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (3.60) | wM21371-ND 9.94 878 5.85 | 39-30-1182 
6 | 8 | 540(13.80) | .330(8.40) | WM23802-ND 167 1.48 99 | 39-28-8060 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21372-ND 11.74 10.36 6.91 | 39-30-1202 
8 | 7 | 710(18.00) | .500(12.60) | wm23803-ND 203 179 1.20 | 39-28-8080 5a 7614 B86 147 40K B54 2 00 RPT 138 Tt tb ID 
to | 7 | .870(22.20) | .660 (16.80) | wM23804-ND 239 211 1.41 | 39-28-8100 866 (47.40) | 1.654 (42.00) i ; yd pee 
= [12 [6 | 1040 (26.40) | 82s (20.96) | w2ee05-ND 5 934-756 1 39-98-8120 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | wMm21374-ND 14.87 1312 8.75 | 39-30-1242 
14 | 6 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | wM23806-ND 3.05 269 1.80 | 39-28-8140 Vertical 30” Gold Header, UL94V-0 — RoHS Compliant 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | wM23807-ND 3.45 3.05 2.03 | 39-28-8160 2 | 9 | .210(5.40) | .370(9.40) | WM3832-ND 1.69 150 1.00 | 39-28-9028 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | wM23808-ND 3.88 3.43 2.29 | 39-28-8180 4 | 8 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM3833-ND 3.83 3.38 2.26 | 39-28-9048 
20 | 6 _| 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | wM23809-ND 431 3.81 2.54 | 39-28-8200 6 | 8 | 540(13.80) | .701(17.80) | WM3834-ND 4.06 358 2.39 | 39-28-9068 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM23810-ND 474 419 2.79 | 39-28-8220 8 7 | .710 (18.00) | .866 (22.00) | WM3835-ND 5.25 4.64 3.09 | 39-28-9088 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM23811-ND 5.18 457 3.05 | 39-28-8240 10 | 7 | .870(22.20) | 1.031 (26.20) | WM3836-ND 6.45 5.69 3.80 | 39-28-9108 
2] 9 | 213 (6.40) = Ww21351-ND 1.04.92 62 / 39-30-0020] | 6 [42 | 6 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM3837-ND 7.57 668 4.46 | 39-28-9128 
4 | 8 | 378 (8.60) | .165 (4.20) | WM21352:ND) 1.85 1.20 80 | 39-30-0040 14 | 6 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM3838-ND 7.58 6.69 4.46 | 39-28-9148 
8 os en 331 (8.40) Raion LOOT es OD eae ou 00ad 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM3839-ND 9.90 8.74 5.83 | 39-28-9168 
7 | 709 (18.00) | .496 (12.60) | WIM21354-ND 2.06 1.82 1.22 | 39-30-0080 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | wMm3e40-ND 1114 983 6.56. | 39-28-9188 
to | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM21355-ND 248 219 1.46 | 39-30-0100 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | wM3841-ND 12.37 1092 7.28 | 39-28-9208 
7 [12 [© |7.039 (26.40) | 827 (21.00) | WwI2T356-ND 293 259 1.73 | 39-30-0120 oa | @ | 20306460 | 2489/6860) IVT ipo) 4870 40a7- | Bo decaAG 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wM21357-ND 3.45 3.05 2.03 | 39-30-0140 LOB (GA-60) | -2:188,(55.60) : zs : 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM21358-ND 4.00 3.53 2.36 | 39-30-0160 Vertical 30p” Gold Header, UL94V-2 — RoHS Compliant 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21359-ND 464 410 274 | 39-30-0180 2 | 9 | .210(6.40) | .370(9.40) | WM7335-ND 146 129 86 | 39-29-9024 
20 | 6 _| 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21360-ND 5.34 471 3.14 | 39-30-0200 4 | 8 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM7336-ND 255 225 1.50 | 39-29-9044 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21361-ND 6.03 5.33 3.55 | 39-30-0220 6 | 8 | 540(13.80) | .701 (17.80) | WM7337-ND 3.67 324 216 | 39-29-9064 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | wMm21362-ND 6.34 5.60 3.73 | 39-30-0240 8 | 7 | .710(18.00) | .866 (22.00) | WM7338-ND 4.76 421 2.81 | 39-29-9084 
3 | 9 | 543(13.80) | 331 (6.40) | WM24035-ND+ 144 1.01 67 | 39-30-2030 10_| 7 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM7339-ND 5.79512 3.41 | 39-29-9104 
9 | 4 8 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM24036-ND$ 151 1.33 .89 | 39-30-2040 g | 12 | & | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM7340-ND 6.84 6.04 4.03 | 39-29-9124 
5 | 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM24037-ND+ 177 157 1.05 | 39-30-2050 14 | 6 | 4.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | wM7341-ND 8.06 712 4.75 | 39-29-9144 
3 | 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM24038-ND 144 1.28 — 85 | 39-30-3036 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM7342-ND 9.53 842 5.61 | 39-29-9164 
10 | 4 | 8 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM24039-ND 1.72 152 1.02 | 39-30-3046 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM7343-ND 10.72 947 6.31 | 39-29-9184 
5 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM24040-ND 199 1.76 1.17 | 39-30-3056 20 | 6 _| 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM7344-ND 11.91 10.52 7.01 _| 39-29-9204 
30” Gold Plated, UL94V-2 22 | 6 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM7347-ND 13.14 11.60 7.73 | 39-29-9224 
aC BELT O = TORISETORIS Ts 138 ao 59-98-0053 24 | 6 | 2.030(61.60) | 2.189 (65.60) | wn734s-no 14.30 1262 8.42 | 39-29-9244 
4 | 8 | .380(9.60) | .170(4.20) | WM3821-ND@ 285 252 1.68 | 39-29-0043 Strain Relief (use with Fig. 1) — RoHS Compliant 
6 | 8 | 540(13.80) | 330(8.40) | WM3822-NDe 410 362 2.42 | 39-29-0063] 4, ] 6 | — = = WM13702-ND 232 —  — | 15-04-0296 
8 | 7 | 710(18.00) | .500(12.60) | WM3823-ND@ 5.33 471 3.14 | 39-29-0083 8 | — = = WM13703-ND 242 —  — | 15-04-0343 
to | 7 | .870(22.20) | .660 (16.80) | wM3824-ND 649 573 3.82 | 39-29-0103 RoHS Temperature Capable (RTC) Vertical 100” 
§ | ta | 6 | 200(@000) | s60(25.20) | WMGEDE-ND® ane 795 831 | ao200148 Tis senior Bove canted 
16 | 6 |1370 ao ean WM3827-ND@ 10.26 9.06 6.04 | 39-29-0163 4) 12 | 0.98(0.6) |) 0.165 (4.20) enero 240 2:12 1.42. | 46207-0004 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | w3828-ND@ 11.54 1019 6.79 | 39-29-0183 6 | 12 | 0.54(13.8) | 0.331 (8.40) | WM21376-ND 3.60 3.18 = 2.12 | 46207-0006 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3829-ND® 4282 1132 7.55 | 39-29-0203} | 43 | 8 | 12 | 0.71 (18.0) | 0.496 (12.60) | WM21377-ND 4.32 3.82 2.55 | 46207-0008 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND 14.41 1245 8.30 | 39-29-0223 10 | 12 | 0.87 (22.2) | 0.661 (16.80) | WM21378-ND 481 4.24 2.83 | 46207-0010 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3831-ND@ 15.39 13.58 9.06 | 39-29-0243 12) 11 | 1.04 (26.4) | 0.827 (21.00) | WM21379-ND 5.81 5.13 3.43. | 46207-0012 
2 |-9 | 213 (6.40) = WMi363-ND@ 188167 LA 1 39-30-10aT 24 | 41 | 2.03(51.6) | 1.819 (46.20) | wm21380-ND 10.93 965 6.44 | 46207-0024 
7 4 8 378 (9.60) 165 (4.20) WM1364-ND@ 2.45 2.16 1.44 | 39-30-1041 } Without drainholes + PanelMount §Free-Hanging RoHS Compliant 
6 | 8 | 543(13.80) | 331 (8.40) | WM1365-NDe@ 3.06 271 1.81 | 39-30-1061 7 
: : : : : : : * 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications 
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molex Mini-Fit BMI™ Connectors 


Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears Fig. 3 - Vertical Receptacle Header 
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PCB Thickness: .050 (1.27) . ; PCB Thickness: .070 (1.78) 
PCB Cutout —_ dated (L8G) Layout: Component Side 


Fig. 4 - Vertical Header Fig. 5 - Right Angle Header Fig. 6 - Vertical Header with Pressfit Tail 


165 
(4.19) 


.555 (14.10) 
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(14.10) - (6.51) >| “168 (4.19) 591 * 
is 4g ~ 9.071 (1.80) (15.01) 
378 e+ ty, fe 

(9.60) .287 (7.29) 


| © — © = 0.118 (3.0) Bit EL 
287 


(7.90) 


165 (4.19) 


PCB Thickness: .070 (1.78) E PGB Thickness: .070 (1.78) 
Layout: Component Side Layout: Component Side (7.29) 


Features and Benefits: * Blind mating * Will mate with Mini-Fit, Jr. * Fully isolated terminals to protect Specifications: * Voltage: 600V + Current: 9.0A * Contact Resistance: 10mQ Maximum =» Dielectric 
contacts from damage ¢ Uses standard Mini-Fit series terminals * UL File No.: E29179 *CSA File No.: Withstanding Voltage: 1500V «Insulation Resistance: 1000MO minimum Physical: * Housing: 6/6 nylon 


LR19980 * TUV License No.: R75142 * Temperature: -40°C ~ 105°C 
Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
cuits) A B C D E | PartNo. 1 10 100 | Part No. cuits) A B c D E | PartNo. 110 100 | Part No. 
Fig. 1 — Receptacle with Panel Mount Ears, 94V-2 — RoHS Compliant Fig. 3 — Vertical Tin Header, 94V-0 — RoHS Compliant 
4 | 1.583 (40.2) | 165 (4.2) | 1.150 (29.2) |.693 (17.6) | 508 (12.9) | WM17500-ND 89 79 53) 15-06-0040 4 | 38 (9.6) | 165 (4.2) | .535 (13.6) _ _ WM17735-ND 2.29 2.02 1.35 | 15-24-7041 
6 | 1.748 (44.4) | .331 (8.4) | 1.315 (33.4) | 858 (21.8) | .673(17.1) | WM17501-ND .86.-—.77_—51 | 15-06-0060 6 | 54(13.8) | 331 (84) | .701 (17.8) = — | WMI7736-ND 2.62 2.32 1.55 | 15-24-7061 
8 | 1.913486) |.496 (12.6) | 1.480 (376) {1.024 (26.0) | .839(21.3) | WM17704-ND 1.26 112 75) 15-06-0080 7 ae pee toe = ~ vee ve os oe vee 
40 | 2.078 (52.8) | 661 (16.8) | 1.645 (41.8) {1.189 (30.2) | 1.004 (25.5) | WM17502-ND 1.37 1.21 81 | 15-06-0100 16 | 137 (48) b157 204) 1508988) | — — ERNIE 45 Aga 303/15 047161 
44 | 2.409 (61.2) | 992 (25.2) | 1.976 (50.2) {1.520 (38.6) | 1.335 (33.9) | WM17503-ND 1.86 164 1.10 | 15-06-0140 18} T54 (350) 303 (63.6)} 1603 #30) ——WMA7740-ND B09 538 359 eD47181 
18 | 2.740 (69.6) [1.323 (33.6)| 2.307 (58.6) |1.850 (47.0) | 1.665 (42.3) | WM17705-ND 2.28 2.02 1.35 | 15-06-0180 24 | 2.03 (51.6) |1.819 (46.2)) 2.189 (65.6) =, oa WM17741-ND 842 7.47 4.78 | 15-24-7241 
24 | 3.236 (82.2) {1.819 (46.2)| 2.803 (71.2) |2.346 (59.6) | 2.161 (54.9) | WM1023-ND 3.39 3.00 2.00 | 15-06-0240 Fig. 4 — Vertical Tin Header, 94V-2 — RoHS Compliant 
Fig. 1 — Receptacle with Panel Mount Ears, 94V-0 — RoHS Compliant 4 | 685 (17.4) ].170 (4.32)| 535(1359) | = — — | WM17900-ND 2.00 1.77 1.18 | 15-24-6046-P| 
4 | 1.583 (40.2) | 165 (4.2) | 1.150 (29.2) |.693 (17.6) | 508(12.9) |WM17706-ND 1.24 110  .73 | 15-06-0041 6 | .850(21.6) | .33(8.4) | .701 (17.8) _ _ WM1026-ND 2.65 2.34 1.56 | 15-24-6066 
6 | 1.748 (44.4) | .331 (8.4) | 1.315 (33.4) | 858 (21.8) | .673(17.1) | WM17707-ND 1.51 1.34 — .89 | 15-06-0061 10 | 1.181 (30.0) ,.660 (16.76)| 1.031 (26.19)) = — — | WIMI7901-ND 3.24 286 1.91 | 15-24-6106-P 
4 | 2.078 (5228) |.661 (16.8) | 1.645 (41.8) [1.189 (30.2) | 1.004 (25.5) | WM17708-ND 1.70 151 1.01 | 15-06-0101 . oy bear pear a 7 vt oi a me aia 
44 | 2.409 (61.2) | 992 (25.2) | 1.976 (50.2) {1.520 (38.6) | 1.335 (33.9) | WM17709-ND 2.33 2.06 1.37 | 15-06-0141 Fig. 5 = Biot Anais qin Header: o4v-2= mons Compliant 
48 | 2.740 (696) {1.323 (33.6)| 2.307 (58.6) {1.850 (47.0) | 1.665 (42.3)] WM17710-ND 3.19 282 1.88 | 15-06-0181 
24 | 3.236 (82.2) {1.819 (46.2)| 2.803 (71.2) (2.346 (59.6) | 2.161 (54.9)| WMI7711-ND 4.26 376 251 | 15-06-0241 4 | 59(15.0) | .165 (4.2) ey = — | WM17800-ND 1.93 1.71 1.14 | 15-24-6040 
- : - 6 | 76(192) | 33(84) = a — | WMI7801-ND 2.75 243 1.62 | 15-24-6060 
Fig. 2 — Plug with Panel Mount Ears, 94V-2 — RoHS Compliant 10 | 1.09 (27.6) |.661 (16.8) = = — | woi7e02-ND 3.92 3.46 2.31 | 15-24-6100 
4 | 622(15.8) | 165 (4.19) | .779 (19.79) |642(1631)| — | WMI7700-ND 67 60 40 | 15-06-0045 14 | 1.42 (36.0) |.992(25.2)) = — = — | WM17803-ND 453 4.00 2.67 | 15-24-6140 
6 | 54(138) | .33(84) | 945 (24.0) |.807 (20.5) = WM17701-ND 78 69 46) 15-06-0065 18 | 1.75 (44.4) 1.323 (33.6) _ a _ WM17720-ND 5.70 5.03 3.36 | 15-24-6180 
8 | .71(18.0) | 50(126) | 1.110 (28.2) |.972(247)| — | WMI7712-ND 89 79 53) 15-06-0085 24 | 2.24(67.0) [1.819(46.2)) — = =| WMI7721-ND 7.60 6.71 4.47 | 15-24-6240 
10 | 87 (222) | 66 (168) | 1.276 (324) {1.138 (28.9)} — | WMI17702-ND 93 83 55 | 15-06-0105 Fig. 5 — Right Angle Tin Header, 94V-0 — RoHS Compliant 
14 | 1.20 (30.6) | .99 (25.2) | 1.606 (40.8) |1.469(37.3)| _— | WMA7703-ND 1.31 116 78 | 15-06-0145 4 | 59(15.0) | 165 (4.2) _ = — | WM17722-ND 2.21 1.96 1.31 | 15-24-9044 
18 | 1.54(39.0) |1.32 (33.6) | 1.937 (49.2) [1.799(457)| — | WMI7719-ND 193 1.71 1.14 /15-06-0185 - ieee a = _ a vee ie el ie olor 
24 | 2.03 (51.6) | 1.82 (46.2) | 2.433 (61.8) [2.295 (58.3)| — | WM1O24-ND 2.56 2.26 1.51 | 15-06-0245 abe a = — Wee sto aso aoe |ieonpiaa 
Fig. 2 — Plug with Panel Mount Ears, 94V-0 — RoHS Compliant 16 | 158 (40.2) 1.157(294))  — = — | WM17726-ND 5.85 5.17 3.45 | 15-24-9164 
4. | .622 (15.80) | .165 (4.19) | .779 (19.79) |642(1631)| —  |WMI7713-ND 83 74 49 15-06-0046 18 | 1.75 (44.4) [1.323 (336), — aa — | WMI7727-ND 652 5.75 3.84 15-24-9184 
6 | 54(13.8) | 33(84) | .945 (24.0) | 807 (20.5) —  |wmi77i4nD 94 84 56 | 15-06-0066 24 | 2.24 (87.0) [1.819 (46.2) — = — | WMI7728-ND 8.69 7.67 5.11 | 15-24-9244 
40 | .87(22.2) | 66 (168) | 1.276 (324) |1.138(28.9)} — | WMI7715-ND 1.30 115 77 | 15-06-0106 Fig. 6 — Vertical Header with Pressfit Tail, 94V-0 — RoHS Compliant 
44 | 1.20 (30.6) | .99 (25.2) | 1.606 (40.8) |1.469(37.3)} — | WMI7716-ND 165 146 97 | 15-06-0146 4 | 740 (18.81) | 165 (4.2) = = — | WM17804-ND 5.17 456 3.04 | 43879-0022 
18 | 1.54 (39.0) | 1.32 (33.46) | 1.937 (49.2) |1.799 (45.7) _ WM17717-ND 2.70 239 1.59 | 15-06-0186 6 | 906 (23.01) | 331 (8.4) _ _ _ WM17805-ND 6.54 5.77 3.85 | 43879-0023 
24 | 2.03 (51.6) | 1.82 (46.2) | 2.433 (61.8) |2.295(58.3)} — | WMI7718-ND 360 318 212 | 15-06-0246 10 1.287 (31.41) ).661 (16.8); = — _ — | WMMI7806-ND 9.35 8.25 5.50 ) 43879-0025 
L 44 |1.567 (39.81) |.992(25.2)) = — — — — | wMi7807-ND 12.53 11.06 7.37 | 43879-0027 
Fig. 3 — Vertical Tin Receptacle Header, 94V-2 18 |1.898 (48.21) [1.323 (33.6)) = — = — | WM17808-ND 15.33 13.53 9.02 | 43879-0029 
4 | .38(96) | 165 (42) | 535(136) | — — | wmi76o0-nD 206 1.82 1.22 | 15-24-7040 24 |2.304 (60.81) /1.819(46.2)) = — = — — | WM17809-ND 23.74 2095 13.97 | 43879-0032 
6 | 54(138) | 331(84) | 701(178) | — — |Ww7601-ND® 262 232 1.55 | 15-24-7060 | % RoHS Compliant 
40 | .87(22.2) |.661 (16.8) | 1.031 (26.2)| — — | WMt7602-ND 333 294 1.96 | 15-24-7100 
44 | 1.20 (306) |.992 (25.2) | 1.362(346) |  — — | WMt7603-ND® 384 340 227 | 15-24-7140 Wire Insulation 
16 | 1.37 (34.8) [1.157 (29.4)| 1.528 (38.8) | — — | WMt7742-ND@ 487 430 2.87 | 15-24-7160 | Size Material/ Diameter | Digi-Key Pricing Molex 
48 | 1.54 (39.0) 11.323 (336)| 1.693 (43.0) | — — | WM17744-ND@ 6.06 535 357| 15-24-7180 | |Description! (AWG) Plating Inch (mm) | PartNo. 110100 | PartNo. 
24 | 2.03 (51.6) {1.819 (46.2)| 2.189(556)|  — —  |WM1025-ND@® 7.19 635 4.24) 15-24-7240 Bn or ae ppd 7 ee ae pele 
- . - emale In-Plated copper Pe *, | a #4 F x 
Fig: 3 Vertical Gold Header, 24V-0 = Bons Compliant Female | '° | alloy overnickel |(1.80-3.10)| WM1913CT-ND@# — — 1996 | 44476-3111 
4 | .38(96) | 165 (42) | 535(136) | — — | WM17729-ND 384 339 2.26 | 15-24-7043 Fann WM1913TR-NDOt 400.00/4,000 | 44476-3111 
6 | 54(138) | 331 (84) | 701(178) | — — | WM17730-ND 5.65 499 3.33 | 15-24-7063 Male ae Qsi-taa RORRTOTRIn: i age jada AddTeAte 
10 | 87 (22.2) |.661 (16.8) | 1.031(26.2)]  — — | WM17743-ND 7.75 684 4.56 | 15-24-7103 Male | 18-20 7 ae aa (1.30-3.10)| WM1912TR-ND@t 448.00/4,000 | 44478-1111 
14 | 1.20 (30.6) | 992 (25.2) | 1.362(346)] 9 — — | WM17731-ND 11.78 1040 6.93 | 15-24-7143 Female omen WM1914-NDe 33-273 19.48 | 44476-1112 
16 | 1.37 (34.8) {1.157 (29.4)| 1.528 (38.8) | — — | WMt7732-ND 13.36 11.79 7.86 | 15-24-7163 z : 
18 | 1.54 (39.0) [1.323 (33.6)) 1.693 (43.0)|  — — | WM17733-ND 14.95 13.19 8.80 | 15-24-7183 Female / 18-24 aaa nee WM18523-ND@ 1.04 8.54 60.98 | 44485-1212 
24 | 2.03 (51.6) {1.819 (46.2)| 2.189(656)| 9 — = __|wwn77seno 1997 1763 11.75] 15-24-7243 |S RoHS Compliant Futae., — Tee aree 


More Product Available Online: www.digikey.com 
202 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e Wire | Material/| Insulation Dia.| Digi-Key Pricing Molex 
mo ex Mini-Fit Jr.™ Terminals Description] Size | Plating | inch(mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Female |18-24] B fee. a WM18523-ND@ 1.04 8.54 60.98| 44485-1212 
Contact Material/Plating Male Female rear? i 051 ~ 122 | WM3940-ND*e 32 2.60 18.55 | 30490-2012 
as eee ee vel a penieae er cae c (1.30 ~ 3.10) | WM6049-ND 74 6.11 43.63) 39-00-0054 
A -plat i 3 579 (14.7) 
Pai sey a peo Female C WNI5959-ND® 76 623 44.48| 39-00-0164 
: Gold-plated brass over nickel a. —— —= 051 ~ 122 
DF Tin-platod bites over copper eM Female [18-24] C | (1357 349) | WMS9SSTR-NDS* 1060.00/4,000 | 39-00-0163 
E: Tin-plated phosphor bronze. Male B WM3941-ND*@ 99 8.19 58.48] 30490-1012 
Wire | Material/| Insulation Dia.| Digi-Key Pricing Molex Female |18-24 c cee WM1014-ND 714 6.54 43.63 | 39-00-0056 
Description| Size | Plating | Inch (mm) Part No. il 10 100 | Part No. ° i 
wae |i, | 4 | o7t~122 | WwIOTT-NDe 33-273 1948) 44478-3112 | | Female |1e-24) £ memarcam| 2 iiicei Ates > — 987.46) 49-00-0089 
Female (1.80 ~ 3.10) | WM1913-NDe 33-273 19.48) 44476-3112 (1.30 ~ 310) ee OSS 164.00/4,000° [39-00-0059 
Mae | 4] 2 071 ~.122 | WM18520-ND® 98 8.06 57.55 | 39-00-0224 | | Female |18-24) (oan WIM1015-ND@ 26 2.29 15.25 | 39-00-0060 
Female (1.80 ~ 3.10) | WM18517-ND® 1.01 8.30 59.30 | 39-00-0186 cio 
WM5963-ND 74 6.11 43.63 | 39-00-0096 Male [18-24] & 051 ~ 122 | WMI017-ND@ Ba Gee 820 | eens 
Mae | 16] c 122 (3.10) ah ; : pe eee - (1.30 ~ 3.10) | WM1017TR-ND§@ 276.00/4,000 | 39-00-0061 
WM5963TR-NDS@ 1160.00/4,000 | 39-00-0095 eas sa ae esa do DOTS 
Female | 16 | 071 ~ 122 Ree 76 6.23 44.48) 39-00-0168 | | Female |18-24] B ey aa WIM1139CT-NDO® — 3.86. 30.87| 39-00-0153 
(1.80 ~ 3.10) | WM5961TR-ND§® 1184.00/4,000 | 39-00-0167 (1.30 ~8.10) | wvt4goTR-NDge 684.00/4,000 | 39-00-0188 
WM3112CT-NDO® — 52 420/39-00-0077 WM3116CT-NDO® =r 700 139-00-0207 
Female | 16 | D 122 (3.10 a 051 ~ 122 4 
ame 819) | wwsit2TR-Noge 112.00/4,000 39-00-0077 Female /18-24) D | (39 ~3.10) | WM3116TR-NDS@ 188.00/4,000 39-00-0207 
WM3113CT-NDO® — 1.29 10.30 | 39-00-0079 051-122 | WM3117CT-NDO® — tat 1450| 39-00-0213 
Female | 16 | 122 (3.10 : 051 ~. 
nee (8.10) | Wma1t3TR-NDge 276.00/4,000 ‘| 39-00-0079 Female /18-24) E | (30 ~3.10) | WM3117TR-NDS@ 388.00/4,000 | 39-00-0213 
dies fanell “ 122 10 | WaM016-NDS 47 1.53 10.18 | 39-00-0082 Nae Hapal ce 051 ~.122 | WM3119CT-NDO® — 5.10 40.83 | 39-00-0430 
ae 122 (3.10) | WwantoteTR-NDge 124.00/4,000 | 39-00-0081 (1.30 ~ 3.10) | WM3119TR-NDS 1088.00/4,000 | 39-00-0430 
ie rr : ror WM3114CT-NDO® = 1.52 12.17 | 39-00-0083 Male WM2502-ND® - 1.42 10.18 | 39-00-0049 
ee 122(3.10) |) Wwangt14TR-NDg@ 324.00/4,000 | 39-00-0083 Male loos) p 035 ~.071 | WM2502TR-NDS@ 186.00/6,000 | 39-00-0048 
Female (.90~ 1.80) | WM2503-ND@ — 137 9.75] 39-00-0047 
WM3115-ND® 68 5.62 40.15 | 39-00-0090 
Female | 16 | C 122 (3.10 Female WM2503TR-NOg@ 168.00/6,000 | 39-00-0046 
ee (3:10) | wuatt5TR-ND§@ 936.00/4,000 | 39-00-0089 a aaa mee San Nena 
ale a r A f )-00-" 
Female | 16 |B 122 (3.10) | WM3121-ND® ‘90 7.42 52.98 | 39-00-0158 caridiss (oike8| aah SETS NAS Got. aah toon | genuine 
Female | 16 P 071 ~.122 | WM3118CT-NDO® — 1.81 14.50 | 39-00-0217 Female ° : WM18519TR-ND§@ 2058.00/6,000 39-00-0183 
(1.80 ~ 3.10) | WM3118TR-ND§® 388.00/4,000 | 39-00-0217 Male TIRISORTNINS 7a: 264i ages | So00R 
WM2500-ND@ — 142 10.18 39-00-0041 Female |22-28] C eer WMs960-ND® 76 6.23 44.48 | 39-00-0166 
Male |18-24) rears WM2500CT-NDO® — = 622|39-00-0040 Female va) | wiis960TR-ND§@ 1590.00/6,000 | 39-00-0165 
a WM2500TR-ND§@ 124.00/4,000 39-00-0040 Seta eee 035 ~.071 | WM3111CT-NDO® — 1.29 10.30] 39-00-0065 
WM2501-NDe — 4.37 9.75 | 39-00-0039 oman (.90~ 1.80) | WM3111TR-ND§® 414,00/6,000 39-00-0065 
Female [18-24] D “a ee WM2501CT-NDO® —  — 560) 39-00-0038 03s 071 | WM3120-NDe 90 7.42 52.98| 39-00-0156 
(1.30 ~ 3.10) | Wwanaso1TR-NDg@ 112.00/4,000 | 39-00-0038 Female }22-28/ 8 | Con 4 go) | WMS120CT-NDO® — = 5297] 39-00-0155 
ea eel ae de1wase | WM8521-NDe aa’ "ae. 47.5811 36-00!0000 WM3120TR-NOg@ 1590.00/6,000 | 39-00-0155 
i (1.30~ 3.10) | WM18521TR-NDS@ 1584.00/4,000 | 39-00-0219 | | Universal Crimp Tool WIMg9999-ND 50.75  —  —] 63811-1000 
i ~ i | v — — -| 
RATERS Tn 830 5930 3e00-0182 | | Hand Crimp Tool, 16-24 AWG WIM9026-ND NEW! 243.27 63819-0900 
ects lama 25 051-122 |i eee wo toae|so-ooorer || Minifitur. Crimp Tool, 16-24 AWG. WMg9996-ND 243.27  —  —| 63811-5000 
ses (1309.10) [ieee eee tarzcoraoco  |aeoootar | | MiniFtr. Crimp Tool, 22-28 AWG. wg014-ND 243.27 «=—  —| 63811-5100 
PUAN 72.0014, ea; Extraction Tool WM9918-ND 1813 —  —| 11-03-0044 
Male 1-201 A 051 ~.122 | WM1912-ND® .33 2.73 19.48 | 44478-1112 Polarizing Key. WM2579-ND@ NEW! 52 = —| 15-04-0211 
Famale (1-30 ~ 3.10) | wM1914-ND@ 33 273 19.48 | 44476-1112 * Grounding pin 0 CutTape § Tape and Reel @# RoHS Compliant 
Mini-Fit, HCS™ Connectors 5.08mm Disk Drive 
Dual Row, Vertical, Without Pegs Power Connection System 


| 165 
(4.20) 
+ 


+ 
900 317 
© .055(1.40) #1 (5.50) 


PCB Thickness: .070"(1.78mm) DighKey Price Each Molex 
Fig. |Circuits| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
rf Dimensions — Inch (mm fai. ‘i, 1 4 Receptacle Housin' WM6982-ND 82 73 49 | 15-24-4048 
cis (nm) _| Digi-Key picelcact Molex 2 a [Vertical Header WM6987-ND 2.33 2.06 1.37 | 15-24-4557 
Suits EAMpS A B Harte! i (ORES OON BRariNos 3 4__[ Right Angle Header WM6988-ND 2.00 1.77 1.18 | 15-24-4441 
2 12 .210 (5.40) -_ WM18449-ND@ 129 1.14 76 | 44472-0254 
4 "1 .380 (9.60) .170 (4.20) | WM18450-ND@® 1.94 172 1.15 | 44472-0454 Power Connection Terminals 
6 in .540 (13.80) .330 (8.40) | WM18451-ND@ 2.59 2.29 1.53 | 44472-0654 
8 10 .710 (18.00) | .500 (12.60) | WM18452-ND@ 3.68 3.25 2.17 | 44472-0854 Max. Insulation 
10 10 .870 (22.20) | .660 (16.80) |WM18453-ND 387 3.42 2.28 | 44472-1054 Wire Diameter Digi-Key Price Each Molex 
12 9 1.040 (26.40) | .830 (21.00) | WM18454-ND@ 4.20 3.71 2.48 | 44472-1254 Description Size Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
14 9 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | WM18455-ND®@® 5.17 4.56 3.04 | 44472-1454 Female AWG 14-20 .133(3.39) WM6983-ND 27.24 16 | 02-08-1202 
16 9 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM18456-ND@ 6.18 5.46 3.64 | 44472-1654 Universal Crimp Tool (Molex)... Wm9999-ND 50.75/1 63811-1000 
¢ RoHS Compliant Manual Wire Stripper (Molex) . Wmg969-ND 79.30/1 63817-0000 


Mini-Fit, SMC™ Connectors 


Surface Mount Compatible Headers, Dual Row 


Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Cc Part No. if 10 100 | PartNo. 

4 .740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18457-ND@ 4.24 3.75 2.50 | 43810-0001 
1 6 -906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18458-ND® 5.32 4.69 3.13 | 43810-0002 
10. | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) } 1.150 (29.20) | WM18459-ND® 7.57 6.69 4.46 | 43810-0004 
4 .740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18460-ND 3.83 3.38 2.26 | 44068-0001 
2 6 906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18461-ND 480 4.24 2.83 | 44068-0002 
10__| 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18462-ND 6.52 5.75 3.84 | 44068-0004 


@ RoHS Compliant 


Fig. 1 — Right Angle 
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PCB Thickness: 
.063"(1.60mm) 


PCB Thickness: 
.063"(1.60mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 203 


7 M ini-Fit Sr ™ Features: * High current (50 amp) « Fully polarized * Positive locks * Low engagement force * Wire-to-wire, wire-to-board 
Mm | xX 5 . Electrical: * Voltage: 600V » Current: 50A maximum Physical: * Housing: Polyester * Contact: Copper alloy Plating: Tin/ 
Con nectors (50 Amps) eee © Temperature: -40°C ~ 105°C Approvals: * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 * TUV License No.: 
Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits] A B Plating Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Receptacle Housing 

2 23.50 10.00 Tin WM1927-ND@ 1.78 1.57 1.05 42816-0212 

3 33.50 20.00 Tin WM1928-ND@ 2.00 1.77 1.18 42816-0312 

1 4 43.50 30.00 Tin WM1929-ND@ 2.22 1.97 1.31 42816-0412 

5 53.50 40.00 Tin WM1930-ND@ 2.45 2.16 1.44 42816-0512 

6 63.50 50.00 Tin WM1931-ND 2.67 2.36 1.57 42816-0612 

Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount — RoHS Compliant 

SS Saat 2 31.30 10.00 Tin WM1932-ND 1.85 1.64 1.09 42818-0212 

eee ey fil 1 3 41.30 20.00 Tin WM1933-ND 2.08 1.84 1.23 42818-0312 

ues F j 2 4 51.30 30.00 Tin WM1934-ND 2.31 2.05 1.37 42818-0412 

-ICircuit 1 _———— 5 61.30 40.00 Tin WM1935-ND 2.54 2.25 1.50 42818-0512 

6 71.30 50.00 Tin WM1936-ND 2.78 2.45 1.64 42818-0612 

Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount 
(Surface Mount Compatible) — RoHS Compliant 

2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.64 3.22 2.15 42819-2212 

3 33.82 20.00 Tin WM1938-ND 4.73 418 2.79 42819-3212 

3 4 43.82 30.00 Tin WM1939-ND 5.43 4.80 3.20 42819-4212 

5 53.82 40.00 Tin WM1940-ND 6.95 6.14 4.10 42819-5212 

6 63.82 50.00 Tin WM1941-ND 8.23 7.27 4.85 42819-6212 

Mini-Fit, Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount 
(Surface Mount Compatible) — RoHS Compliant 

Circuit 1 2 23.82 10.00 Tin WM1942-ND 4.92 4.35 2.90 42820-2212 

3 33.82 20.00 Tin WM1943-ND 6.65 5.87 3.92 42820-3212 

= —L 4 4 43.82 30.00 Tin WM1944-ND 7.99 7.05 4.70 42820-4212 

—— 5 53.82 40.00 Tin WM1945-ND 9.28 8.20 5.47 42820-5212 

6 63.82 50.00 Tin WM1946-ND 10.97 9.68 6.46 42820-6212 


@ RoHS Compliant 


Wire Size Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG A B Part No. 1 10 100 Part No. 
it, Sr. Terminal — Female 
8 6.00 5.50 Tin WM1915-ND 71 63 42 42815-0031-C 
1 7 ° Gold WM1949-ND 1.12 1.00 67 42815-0032-C 
Tin WM1947-ND 71 63 42 42815-0011-C 
Me es ae Gold _| WM1951-ND 1.12 4.00 ‘67__ | 42815-0012-C 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
8 6.00 5.50 Tin WM1916-ND A 63 42 42-817-0031 
2 i Gold WM1950-ND 1.12 1.00 67 42-817-0032 
Tin WM1948-ND 71 63 42 42-817-0011 
tone meee P00 Gold _| WM1952-ND 1.12 1.00 ‘67 | 42-817-0012 
Crimp Tool, 8AWG WM9960-ND 366.34 _— _ 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12AWG. WM9962-ND 366.34 = = 63811-1600 
Extraction Tool. WM9961-ND 84.59 = _ 63813-0400 
H T™ Dimensions 
7.50 Pitch Sabre Connectors Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
reaues and Benet: . bal new mga ermine roanOn ee (TPA) on mated mas and female terminal Single Row Receptacle 
* Virtually eliminates terminal backout * Wire-to-wire and wire-to-board connector system « Polarized housing assures proper 
mating » Terminals are fully isolated in housing » Positive latch reduces accidental disengagement from plug Electrical: ; oT (ee ay fee aM Sane ig isn oy it eee 
Voltage: 1000V * Current: 18A * Contact Resistance: 10mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 5000VAC, 1 918 (23.32) 590 (14.99) Z 7 : 67 : 
minute Insulation Resistance: 1000MQ minimum Mechanical: * Contact Insertion Force: 2 pounds maximum » Contact 1 4 1.213 (30.81) 885 (22.48) | WM18465-ND 1.36 1.20 80 | 44441-2004 
Retention to Housing: 20 pounds minimum Wire Pull-Out Force: 20 pounds minimum * Mating Force: 3 pounds maximum 5 1.508 (38.30) | 1.180 (29.97) | WM18466-ND 1.59 1.40 94 | 44441-2005 
* Unmating Force: 1 pound minimum * Normal Force: 3 pounds nominal Durability: 25 cycles Physical: « Housing: Nylon, 6 1.803 (45.80) _|_1.475 (37.47)_| WM18467-ND 1.79 1.58 1.06_| 44441-2006 
94V-0 * Temperature: -40°C ~ 75°C * Approvals: UL File No.: E29179 and UI1950; CSA File No.: LR19980 Single Row Plug 
2 .745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 1.02 90 60 | 43680-2002 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Wire-to-Wire Plug 3 1.040 (26.42) -590 (14.99) | WM18469-ND 1.20 1.06 71 | 43680-2003 
é 2 4 1.335 (33.91) -885 (22.48) | WM18470-ND 1.37 1.21 81 | 43680-2004 
[is.24] 5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) | WM18471-ND 1.59 1.40 94 | 43680-2005 
6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) | WM18472-ND 1.79 1.58 1.06 | 43680-2006 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
2 .830 (21.08) .295 (7.49) WM18473-ND 2.00 1.77 1.18 | 43160-0102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18474-ND 2.74 2.42 1.62 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) | WM18475-ND 2.87 2.54 1.69 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18476-ND 3.32 2.93 1.96 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) _| WM18477-ND 3.75 3.32 2.21 | 43160-0106 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18478-ND 2.03 1.80 1.20 | 43160-2102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18479-ND 2.45 217 1.45 | 43160-2103 
Fig, 4 — Right Angle Wire-to-Board Header 3 | 4 | 1.420 (36.07) | .885 (22.48) | WiM18480-ND 3.24 2.86 ~—-1.91_ | 43160-2104 
A 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18481-ND 3.35 2.96 1.98 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) | WM18482-ND 3.77 3.34 2.23 | 43160-2106 
eee Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
(Optional) 7 2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18483-ND 2.20 1.94 1.30 | 43160-1102 
3 1.125 (28.58) .590 (14.99) | WM18484-ND 2.67 2.36 1.58 | 43160-1103 
i 4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) | WM18485-ND 3.14 2.78 1.85 | 43160-1104 
A 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18486-ND 3.62 3.20 2.13 | 43160-1105 
am Bae 749 -—— 8 6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) | WM18487-ND 4.09 3.62 2.41 | 43160-1106 
‘- (7.49) 5 e Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
; TN) ¥.454 2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18488-ND 2.27 2.00 1.34 | 43160-3102 
(DOOOOU!) is 3 | 1.125 (28.58) | .590 (14.99) | wie4g9-ND 270 239 1.59 | 43160-3103 
#1 4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) | WM18490-ND 3.51 3.10 2.07 | 43160-3104 
a A i 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18491-ND 3.95 3.49 2.33 | 43160-3105 
#002 “Adeemm) EGE thickness On. neaners with nara Lack 6 | 2.010(51.05) | 1.475 (37.47) | WM18492-ND 4.03 356 237 | 43160-3106 
7.50 Pitch Sabre™ Tools 
Sabre™ Terminals Digi-Key Price / Molex 
Female - A Description Part No. Each_| Part No. 
Wire jMax.Insul.) ; Tin Plating (26: NS S2> Crimp Tool for 14-18AWG - Female, 18AWG Male | WM1618-ND* 321.98 | 63811-7200 
Size eDlamoterg (DIG Key Brice Each iy Molex Crimp Tool for 14-18AWG or (2) 18AWG - Female | WM1617-ND 321.98 | 63811-7300 
Desc. | AWG | Inch (mm) | Part No. ul 10 100) PartNo. i 
Crimp Tool for 14-18 or (2) 18AWG - Male WM1562-ND 357.75 | 63811-2100 
Female} 14-18 | .130 (3.30) | WM18493-ND 14 13.09 | 43-375-0001 Extraction Tool - Female WM9909-ND 31.72 | 63813-0500 
Male | (1)18 | 130 (3.30) | WM18495-ND 20-18 ~—.12 | 43-178-1002 Extraction Tool - Male WMg9910-ND 91.58 | 63813-0800 
Female} 44-18, 180 (4.57) WM18494-ND 14 = 13 09 | 43-375-1001 Manual Wire Stripper-(Molex) WM9969-ND. 79.30 | 63817-0000 
Male | (2)18 |- 7) WM18496-ND 20.18.12 | 483-178-2002 * Will not crimp (2) 18AWG contacts. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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é Power Connectors Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
mo ex Space| No.| Type |Amps V.| AB C DF |PartNo. 110 100 | Part No. 
” . Plug 5 250/1.044 .318 .750 .310 .890 | WM1240-ND 56 4.59 32.80} 03-06-2054 
.062” Diameter Connectors 5 |Recept.| 5 250] 940 265 .780 192 .775|WM1241-ND 564.59 _32.80/03-06-1055 
Features: * UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 * Up to 5 amperes per circuit +250 [6 6 Ae : a 1 00 a a ae Wu TEND i an aa aoe ee 
Voltage rating * Friction lock » Standard color is natural (Ratings are per circuit and based on fully Plug 52501 752 615.750 590.5901 WM1213-ND 59 4.84 34.60/ 03-06-2091 
loaded housings.) Grid Patterns 445” 9 Recept.| 5 250] 650 552 780 494 489 | WM1212-ND 62 5.10 36.44 / 03-06-1091 
(Contacts sold 145 12 Plug 5 250] .903 .614 .750 590 .740 | WM1215-ND 60 4.97 35.51/ 03-06-2121 
separately) Recept.| 5 250] .795 563.780 .494 634 | WM1214-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-1121 
15 Plug 5 250/1.042 .614 .750 590 .880 | WM1217-ND 76 6.23 44.52 | 03-06-2151 
Recept.| 5 250| 930 569 .780 .530 .770 | WM1589-ND 75 6.60 _44.03 | 03-06-6155 
24 Plug 5 250 /|1.182 .765 .750 .740 1.040} WM1219-ND 2.10 17.31 123.63] 03-06-2241 
Recept.| 5 250 |1.079 .715 .750 634 .918| WM1218-ND 2.03 16.68 119.13 03-06-1241 
465” | 36 Plug 4 —|1.795 .825 .750 1.02 1.622 |WM1588-ND 2.48 21.88 145.85| 03-06-2361 
. Recept.| 4 —J|1.677 .707 .781 .855 1.505) WM1587-ND 2.41 21.27 141.80 | 03-06-1361 
Receptacle . i i 
.062” Terminals | Mate OTP 4 Mec 
fF i Features: * Use with .062" housings * .008" Sang Ss rT 
Cc 2 stock 70/30 brass Temp. Range: -40°C ~ 105°C 062 Conductor insulation “gga 
| | High Volt. Test: Withstands 1500V RMS for 60 Crimp Area Crimp Area Famale 
q bt seconds Current Rating: Amperage rating 5A Stor- Female 4 4 = 
De age Temperature Range: -40°C ~ 125°C Plating: ©, o, — 
200-300p Hot-Tin Dip tin plating 082 082 
Wire | Insulation | Digi-Ke Pricini Mfr. 
Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex Description Size | Dia. (Inch) Putney 10 an 500 | Part No. 
Soe eat eer ae er I Male, Crimp Type 18-24] .060/.120 |WM1000-ND 108 862 35.91 [02-06-2103 
Pug DBO eT WDOEND 19 19 10.93 J0s-0s-20rT| Female. Crimp Type 18~-24| .060/.120_|WIM1001-ND 95 7.59 31.63 | 02-06-1103 
1 Recept.| 5 250]; — — ‘730 —  .183| WM1200-ND ‘49 153 10.93 /03-06-1011 Male, Crimp Type 24~30} .040/.090 |WM1002-ND 1.00 7.98 33.25 | 02-06-2132 
> | Plug | 5 250) .609 318 .780 300 440) WM1220-ND 292.38 17.03 03-06-2023 Female, Crimp Type 24~30| .040/.090 |WM1003-ND 95 7.56 31.50 | 02-06-1132 
Recept.|_ 5 250] 505 265.810 192.340 | WIM1230-ND 29 2.38 17.03 |03-06-1023 Female, Crimp Type 24~30 | .040/.090_|WM1003TR-NDA 600.00/20,000 02-06-1131 
3 Plug 5 250] .754 .318 .750 .300 .590|WM1221-ND 36 2.99 21.36/03-06-2032 Male, PCB Solder-Tail _ _ WM1004-ND 1.37 10.92 45.50 | 02-06-8103 
Recept.|_ 5 250] .650 .265 .780 .192  .484 | WM1231-ND 36 2.99 21.36 03-06-1032 Female, PCB Solder-Tail = _ WM1005-ND. 1.37 10.92 45.50 | 02-06-7103 
Plug 5 250] .865 312 .750 .295 .730|WM1222-ND 51 4.21 30.10}03-06-2042 i e A -06- 
4 |Recept.| 5 250| 785 260 780 192 630 | WM1232-ND_ 514.21 30.10 03-06-1042 Nae crane Type a i ree SE eLNGE ae os ast oe 
Plug 5 250] 615 465 .750 442 .442 | WM1223-ND 51° 4.21 30.10 ]03-06-2044 i pp a TARA ' ; - 
4a Recept.| 5 250] 506 400 .750 .339 339 | WM1233-ND 51 421 30.10]03-06-1044 Female, Crimp Type 18~24 | .060/.120 |WM1008-NDT 6.03 48.24 201.00 | 02-06-5103 
145" Plug | 5 250/1.044 .318 .750 310 .890|WM1224-ND 56 4.59 32.80/03-06-2055| _| Female, Crimp Type 18-24} .060/.120 | WM1008TR-NDTA 1590.00/6,000 02-06-5100 
5 |Recept.| 5 250| 940 265 780 192 775|WM1234-ND 564.59 32.80 03-06-1056 Female, Crimp Type 24~30| .040/.090_|WM1009-NDt 6.03 48.24 201.00 | 02-06-5135 
6 Plug 5 250] .615 607 .750 .600 .450 | WM1225-ND 57 =4.72 33.70 |03-06-2061 Male, PCB =_ _ WM1010-NDt 6.69 53.55 223.13 | 02-06-6122 
Recept.|_ 5 250] 552 505 .780 .494 344 | WM1235-ND 57 4.72 _ 33.70 |03-06-1062 Female, PCB = — WM1011-NDT 6.69 53.55 223.13 | 02-06-7104 
lm Sail ao So ey a slings 2 it culeig| |teweimromean fea — mons ie 
yo |Plua | 8 250) 903 614 750 590.740 WMY227-ND 60 497 35.51 [03-06-2122 a ee aS Mie are aan 
Recept.| 5 250| .795 563 .780 .494 .634| WM1237-ND__—«.60_—«4.97_35.51 | 03-06-1122 fs P : 
45 | Plug | 5 250]7.042 .614 .750 .590 .980/ WM1228-ND 76 6.23 44.52/03-06-2152 | Hand Crimp Tool 24-30) — — |WM9021-ND NEW! 321.98/1 63819-0800 
Recept.| 5 250| .934 563 .780 487 .776|WM1238-ND_ 766.23 _44.52 [03-06-1152 | Production Tool 18-24) = — —_ | WM18585-ND 243.27/1 63811-3300 
24 | Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040|WM1229-ND 2.10 17.31 123.63 |03-06-2242 Crimp Tool 18~24 = WM9025-ND NEW! 243.27/1 63819-1300 
Connector Housings - with Mounting Ears and Detent, Panel Mount Extraction Tool = = WM9929-ND 16.92/1 11-03-0002 
2 Plug 5 250] . F 780. z WM1203-ND ——=«.29.—=—«2.38——«*17.03 03-06-2024 
Recept.| 5 250] 505 .265 810 .192 340 | WM1202-ND 29 2.38 17.03|03-06-1022) + 15!” Select Gold Finish A Tape and Reel 
3 Plug 5 250] .754 .318 .750 .300 .590|WM1205-ND 36 2.99 21.36/03-06-2033 . . 
145" Baca 5 ea) oni a a J an apnea 38 299 a 63-06-1098 Cable Connector Designer Kit 
7 ug 5 50} .865 . 150 295 7 ra 5 ‘ F -06- i ‘ 
4 |Recept.| 5 250| "785 260 780 "192 ‘630 | WM1206-ND__‘51_4.21 30-10 [03-06-1041 | aaa oa nena ce eee lames With cuatoigy teal yin 
aa [Plug | 5 250] 615 465.750.442.442 WM1209-ND 51 4.21 30.10]03-06-2043] terminal ejector and case. ’ 
Recept.| 5 250] .506 .400 .750 .339 .339| WM1208-ND 514.21 30.10 [03-06-1043] wnigg79-ND.. $53.88 
” : 
MLX™ .084” Power Connectors ee = 
Features: * Intermateable, intermountable and interchangeable with industry standard versions » Cross tested to Holl iishi [Seer 
assure industry compatibility * UL recognized, CSA certified * Positive locks « Fully isolated contacts » Circuit fo) (eJ@Xs) 
|.D. grooves to reduce assembly errors  Anti-stress positioning tabs to reduce breakage 2 7 7 
4 
Fig. 1 - Plug Fig. 3- Vertical 
Header Amperes/ | Voltage 
Descrip-| Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Pos. tion (Max.)* | (Max.)* | A B Ct D [S iF G Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Fig. 1 - Plug 
Plug 2 Plug 13.5 600 300 550 WM1242-ND 24 2.07 13.83 55.30 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 300 -800 WM1244-ND 28 2.49 16.58 66.30 | 50-84-1030 
4 Plug 13.5 600 -300 1.050 WM1246-ND 32 2.84 18.90 75.60 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 800 550 WM1248-ND 37 3.23 21.55 86.20 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 800 -800 WM1250-ND 44 3.88 25.88 103.50 | 50-84-1090 
12 Plug 11.0 600 -800 1.050 WM1252-ND 66 5.85 39.00 156.00 | 50-84-1120 
15 Plug 11.0 600 -800 1.300 WM1254-ND 74 6.52 43.45 173.80 | 50-84-1150 
Fig. 2- Cap 
2 Cap 13.5 600 300 550 .340 .095 .250 530 -565 | WM1243-ND 29 2.59 17.25 69.00 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 300 800 .340 .095 .250 530 -815 | WM1245-ND 34 2.98 19.85 79.40 | 50-84-2030 
4 Cap 13.5 600 -300 1.050 .340 .095 .250 -530 1.065 | WM1247-ND 35 3.09 20.58 82.30 | 50-84-2040 
6 Cap 11.0 600 800 550 .340 .275 .250 1.030 .565 | WM1249-ND 40 3.55 23.68 94.70 | 50-84-2060 
9 Cap 11.0 600 800 800 .480 .275 .250 1.030 -815 | WM1251-ND 51 4.50 30.03 120.10 | 50-84-2090 
12 Cap 11.0 600 800 1.050 .480 .275 .350 1.030 1.065 | WM1253-ND 80 7.08 47.23 188.90 | 50-84-2120 
15 Cap 11.0 600 -800 1.300 .480 .275 .350 1.030 1.315 | WM1255-ND -90 7.92 52.83 211.30 | 50-84-2150 
Fig. 3 - Vertical Header 
2 Male = = 300 550 WM1256-ND 60 5.30 35.33 141.30 | 10-84-4020 
2 Female = = -300 550 WM1263-ND 51 4.53 30.23 120.90 | 10-84-4022 
3 Male = = -300 -800 WM1257-ND 83 7.30 48.65 194.60 | 10-84-4030 
4 Male = = -300 1.050 WM1258-ND 91 8.00 53.33 213.30 | 10-84-4040 
4 Female = _ -300 1.050 WM1265-ND 83 7.31 48.75 195.00 | 10-84-4042 
6 Male — = 800 550 WM1259-ND 1.35 = 11.95 79.68 318.70 | 10-84-4060 
Optional 6_| Female = — | .800 550 WM1266-ND__1.71 15.08 100.55 402.20 | 10-84-4062 
Polarizing Mac Panel 9 Male = — | 800.800 WM1260-ND 1.67 14.78 98.53 394.10 | 10-84-4090 
Key -100 Thickness: .090 9 | Female = — __|.800 800 WM1267-ND 1.70 15.02 100.15 _ 400.60 | 10-84-4092 
7 . , on : 12 Male _ _ -800 1.050 WM1261-ND) 2.19 19.31 128.73 514.90 | 10-84-4120 
A - Circuit #1 location when using polarizing key option 12 | Female = — | .800 1.050 WM1268-ND 2.42 21.33 142.23 568.90 | 10-84-4122 
With 2,3 and 4 circuit housing. - 15 Male _ — | .800 1.300 WM1262-ND 2.78 24.51 163.43 653.70 | 10-84-4150 
~ Circuit #1 location when using polarizing key option 15 | Female = — | .800 1.300 WM1269-ND__2.71 23.92 159.45 _ 637.80 | 10-84-4152 
with 6, 9, 12 and 15 circuit housing. . . 
* Ratings are per circuit, based on fully loaded housings $ Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched 
2, 3 and 4 Position 6, 9, 12 and 15 ” . — = 
Vertical Header Position Header .084” Terminals Wire Size | Insulation | ee 
P.C. Board ‘Assemblies ie 0 _ AWG Dia. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
La out Dimension Split Pin Socket Description Tin Plated | Min. Max. | Part No. 10 100 500 1,000/| PartNo. 
y (Male) (Female) Male Crimp 14~20 060 .130 | WM1270-ND 66 5.31 2213 35.40 | 02-08-2004 
.250 Female Crimp 14 ~ 20 .060 = .130 | WM1271-ND 88 7.05 29.38 47.00 | 02-08-1002 
250 Female Crimp 14~20 | .060 130 | WM1271TR-ND+ 144,00/4,000 02-08-1001 
‘ ae ° -250 Extraction Tool 14-20 [| — — | wws92t-np 67.67/1 11-01-0168 
[oome) .790 .760 Manual Wire Stripper (Molex)... WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
@ .070 9.070 Se SS | crimp Too! for .084 Contacts... WMg009-ND 243.2711 63811-6800 


+ Tape and Reel 
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| 6 Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Space| No.| Type |Amps V. A B Cc D F_ {Part No. 1 10 100 | PartNo. 
mo ex Power Connectors Plug | 9 600) 1.048 658 .888 .604 .850 |WM1609-ND 73 6.45 43.02 | 19-09-2068 


Recept.| 9 600| — — — __ 560 _ .830_|WIM1608-NDe 68 6.00 40.00 | 19-09-1069 
093” Diameter C t 9 |recept | 8 600/560 830 WMBIO-NDe 80708 4722 | 10-09-1090 
A ‘ecept. - -—- —- | : -NDe ‘ a -09- 
= lameter Connectors oe 12 Plug | 9 600 ]1.100 .910 1.140 .668 1.112 /WM1613-ND = 1.15 10.17 67.81 | 19-09-2128 
reste: Cr Sr air ae er ee 
* UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 ug 2 392 : Pi 38 12, 95: 19-09-2185 
* Up to 12 amperes per circuit, (ratings are per circuit and based on fully loaded housings) 18 Recept.| 9 600 eee 868 _1.380 |WM1614-NDe _1.38 12.20 81.35 | 19-09-1159 
* 250 Voltage rating for 03-09 series; 600 Voltage rating for 19-09 series Housing Positive Lock Panel Mount UL94V-0 
* Friction lock for 03-09 series; Positive lock for 19-09 series 1 Plug | 12 600] 485 .394 1.187 .250 .321 |WM1678-ND 43° 3.83 25.51 | 19-09-2017 
Recept.| 12 600 | — — 1.177.300 .300 |WM1670-NDe 433.83 25.53 | 19-09-1016 
9 Plug | 12 600] .800 .365 1.19 .32  .59 /WM1679-ND 81 7.17 47.81 | 19-09-2027 
Receptacle Recept.| 12. 600| — — 1.18 30.56 |WM1671-NDe 817.17 _ 47.81 | 19-09-1026 
3 Plug | 11 600] 1.02 .394 1.187 .322 .850 /WM1680-ND 91 8.02 53.49 | 19-09-2037 
Recept.| 11 600 | — — 1.177 .300 .827 |WM1672-NDe 91 8.02 53.49 | 19-09-1036 
4 Plug | 9 600) — — — — — ]WM1681-ND 96 8.51 56.71 | 19-09-2047 
' a Recept.| 9 600| — — 1.177 _.30 1.091 |WM1673-NDe 968.51 56.71 | 19-09-1046 
j 264 6 Plug | 9 600] 1.047 .681 1.187 .586 .850 /WM1682-ND 1.12 9.85 65.65 | 19-09-2067 
ae Recept.| 9  600| — — 1.177.563 .827 |WM1674-NDe 1.12 9.85 65.65 | 19-09-1066 
Cutout 9 Plug | 9 600 ]1.048 .909 1.19 .850 .850 /WM1683-ND 1.18 10.39 69.29 | 19-09-2097 
Recept.| 9  600| — — _ 1.18 .83 83 |WMIG675-NDe 1.18 10.39 69.29 | 19-09-1096 
42 Plug | 9 600] 1.3 91 1.19 .868 1.112 ]WM1684-ND =-1.33 11.73 78.19 | 19-09-2127 
Receptacle Recept.| 9 600/ — — 1.18 .83 1.09 |WM1676-ND* 1.33 11.73 78.19 | 19-09-1126 
15 Plug | 9 600)1.552 .91 1.19 .868 1.38 ]WM1685-ND 1.69 14.95 99.67 | 19-09-2157 
yt Recept.| 9 600] — — 1.18 .83 1.35 |WM1677-NDe 1.69 14.95 99.67 | 19-09-1156 
IC i 2, Housing Positive Lock UL94V-2 
| bt - 1 Plug | 12 600 | .485 .394 1.187 .250 .321 /WM1686-ND 30 2.68 17.84 | 19-09-2019 
2 | Plug | 12 600) 800 365 1.19 .32 .59 |WM1687-ND A9 4.31 28.76 | 19-09-2029 
eD+ 3 | Plug | 11 600 | 1.02 .394 1.187 .322 .850 |WM1688-ND 44 3.86 25.72 | 19-09-2039 
7 : . as oa” 4 | Plug | 9 600) — — — — — |WMi689-ND 56 4.98 33.21 | 19-09-2049 
-198” x .198” Grid -198” x 198” Grid . 6 | Plug | 9 600 | 1.047 681 1.187 586.850 |WM1690-ND___63_5.59_ 37.28 | 19-09-2069 
9 | Plug | 9 600 |1.048 .909 1.19 .850 .850 /WM1691-ND 72 6.38 42.54 | 19-09-2099 
Grid Patterns 12] Plug | 9 600| 1.3 .91 1.19 .868 1.112 ]WM1692-ND 837.29 48.62 | 19-09-2129 
(Contacts sold 15 | Plug | 9 600|1.552 91 1.19 .868 1.38 |WM1693-ND 1.20 10.57 70.49 | 19-09-2159 
separately) Z\ Shrouded Male Pin Header 
Z\ (@) 3 ]Header] 5 250] .770 330 — — — JWM1625-ND = 2.30 20.28 135.18 | 10-18-1032 
Z\ Oo O 4 |Header}| 5 250] 970 330 — — — J|WM1626-ND 2.63 23.22 154.83 | 10-18-1041 
/\ eo) O (eye) OOO 198") 6 | Header] 5 250} .740 540 — — — |WM1627-ND 2.80 24.73 164.85 | 10-18-1061 
00 000 9 |Header}| 5 250) 770 .730 — — — |WM1628-ND 3.63 32.05 213.68 | 10-18-1090 
g oO oO 12 |Header| 5 250 | 980 740 —  —  — |WM1629-ND 5.34 47.10 313.98 | 10-18-1120 
© O} [O O} [QO] [COO 2 |Header| 12 600] 587 374 — — — |WMI041-ND 139 12.27 81.80| 15-01-1026 
3 | Header} 11 600) .850 374 — — — |WM1038-ND 1.72 15.20 101.30 | 15-31-1036 
1 2 3 4 4a 5 6 9 .264"| 4 |Header} 9 600 )1.114 374 — — — |WM1042-ND 1.92 16.95 112.98 ) 15-31-1046 
6 |Header}| 9 600) 850 642 — — — |WM1039-ND 2.98 26.30 175.30 | 15-31-1066 
Grid | Grid azine Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 9 |Header| 9 600] .850 .901 WM1040-ND 6.37 56.18 374.50 | 15-31-1096 
Space| No.| Type |Amps V. A B Cc D F | Part No. 1 10 100 | Part No. § Center spacing .248” (6.30mm) will accommodate: A Has positive lock rather than detent lock. 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging 14, 16 and 18 AWG with 1/32” (.79mm) insula- . These Receptacles do not have mounting ears 
T [| Pug [12 5000] — — 2250 437 — |WMI301-ND 46 410 27.32[03-09-2014| tion - 16-18 AWG (double crimp), each with 1/32 
y [Plug [12 260; =~ —~1.000 368 —/WMT303-ND 151.31 8.75] 03-09-2011) (.79mm) insulation-WM1400-WM1405 housing 
Recept.| 12. 250] — — 1.000 .234 — |WM1302-ND 15 1.31 8.75 | 03-09-1011 have positive locking rather than detent lock. 
3 Plug | 12 250] .933 .375 .970 .340 .770 | WM1325-ND 38 3.33 22.23 | 03-09-2032 ” . 
Recept.| 12 250 | 840 312 1.015 236 .670 |WM1332-ND 40 353 2353|03-09-1032 .093” Terminals 
4 pa i en pe a6 106 an a WMS ND s ae oa area Features: Use with .093" housing Temperature Range: 40°C ~ 105°C; .010" stock 70/30 brass High Voltage 
Plug | 12250 | 555.695 1.024 538.538 | WM1327-ND 686.02 40.101 03-09-2049 Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds minimum applied between adjacent terminals Current 
4a R 42 250] 500 600 1.000 434 434 |WM1334-ND 66 5.82 3880| 03-09-1049 Rating: Amperage rating up to 12 amps on some sizes Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
198” ecept. hd oN ees : E d Plating: 200-300! Inch Hot-Tin Dip tin plating 
Plug | 12 250] — — _ .969 .350 1.170/WM1315-NDA 69 6.10 40.68] 03-09-2057 
5 |Recept.| 12 250; — — 1.000 .240 1.070)WM1314-NDA 65 5.77 38.48] 03-09-1057 ? . 
Recept.| 11 250 |1.230 .310 1.105 .240 1.070 |WM1592-ND 57 _5.01_ 33.38 | 03-09-1054 Solder Tall 093 Male 
6 Plug | 9 250] .750 .695 1.000 .733 .536 /WM1328-ND 51 4.52 30.13 | 03-09-2062 ‘er os 
Recept.| 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434 |WM1335-ND 514.52 30.13 | 03-09-1064 ee 67) (SS SE’ 
90 Plug | 9 250] .937 .660 .970 .730 .770 |WM1329-ND 65 5.73 38.23 | 03-09-2092 ~ 
Recept.| 9 250 | 828 .725 1.015 .625 .666 | WM1336-ND 67 5.93 39.55 | 03-09-1094 .120 Female .120 Female 
Plug | 7.5 250/1.155 .760 1.000 .737 .770 |WM1330-ND 73 6.41 42.70] 03-09-2121 44 ty a 
12 |Recept.| 7.5 250) 1.050 655 1.015 .633 .871 |WM1337-ND 74 6.54 43.60| 03-09-1126 6 Co 
Recept.| 9.5 250 | 1.050 .725 1.020 .690 .870 | WM1590-ND 64 5.67 37.78 | 03-09-1121 r a 
oag| 2 Plug | 12 250] .800 .375 1.000 .352 .639 /WM1324-ND 32 2.81 18.73 | 03-09-2022 
Recept.| 12 250 | .725 312 1.030 250 536 WM1331-ND 30 : 2.61 17.43 | 03-09-1022 Wire | Insulation | Digi-Key Pricing Mir. 
Connector Housings — with Positive Lock, Free Hanging Description Size | Dia. (Inch) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
198"| 4g Plug | 9 600] — — 1.031 .359 1.156 ]WM1405-ND 71 6.26 41.75 | 03-09-2048 WM1100-ND® 1.32 10.56 44.00 | 02-09-2103 
Recept.| 9 600; — — _ 1.063 .265 1.032 |WM1404-ND 69 6.05 40.33 | 03-09-1047 WM1100CT-NDto = 5.09 21.20 | 02-09-2101 
oag"| 2 Plug | 12 600} — — 1.031 .359 .656 | WM1401-ND 56 4.97 33.10| 03-09-2028} | Male, Crimp Type 14~20|.065 ~ .160) WM1100TR-ND$@ 238.00/7,000 02-09-2101 
‘ Recept.| 12. 600 | — — 1.063 .265 .531 |WM1400-ND 53 4.70 31.30 | 03-09-1028 WM2133-ND@ 10.33 82.65 344.38 | 02-09-6106 
Connector Housings — with Mounting Ears and Detent, Panel Mount WM2134-ND@ 16.41 131.28 547.00 | 02-09-6110 
3 | Plug | 12 260) 933 375 970 340.770 |WMTSO7-ND AG 4.08 27.23) 03-09-2031 ; WM1101-ND@ 1.32 10.56 44.00 | 02-09-1104 
Recept.| 12 250 | 840 .312 1.015 .236 .670 | WM1338-ND 423.72 24.83 | 03-09-1081] | Female, Crimp Type 14~20).065 ~ 160) WM1101CT-NDt® = 5.00 20.84 | 02-09-1102 
4 | Plug | 12 250] 7.131 375 969° 338.977 | WM1309-ND 46 4.06 27.05 | 03-09-2041 WM1101TR-NDE@ 231.00/7,000 02-09-1102 
Recept.| 12 250 | 1.038 312 1.000 .236 .868 | WM1308-ND 44 3.86 25.75 | 03-09-1041 : WM1102-ND@ 1.40 11.19 46.63 | 02-09-2118 
aa | Plug | 12 250 | 558.695 969 .538.638 |WMIST1-ND 686.02 40.10 [03-09-2040] | Male, Crimp Type 18~22|.060 ~ 120] WM1102CT-NDt® — 6.84 27.79 | 02-09-2116 
2 | Recept.| 12 250 | 500 .600 1.000 .434 .434 |WM1310-ND 665.82 38.80 | 03-09-1040 WM1102TR-ND$@ 238.00/7,000 02-09-2116 
198"| 6 Plug | 9 250] .750 695 .969 .733 .536 /WM1317-ND 4 4.79 31.93] 03-09-2061 ; WM1103-ND@ 1.34 10.68 44.50 | 02-09-1119 
: Recept.| 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434 |WM1316-ND 54 4.79 31.93 | 03-09-1061] | Female, Crimp Type 18~22 |.060 ~ 120) WM1103CT-NDt® _ 6.39 25.95 | 02-09-1117 
go | Plug | 9 250] 937 660 970.730 770 |WNHSIS-ND 67 5.93 39.56 | 03-09-2091 WM1103TR-ND$@ 224.00/7,000 02-09-1117 
Recept.| 9 250 | 828 .725 1.015 .625 .666 |WM1318-ND 67 5.93 39.55 | 03-09-1091] | Male, Solder-Tail _ _ WM1104-ND® 171 13.68 57.00 | 02-09-2133 
qo | Plug [7.5 250 |1.155 760 969-737 975 |WMTS21-ND 73 6.41 42.70| 03-09-2122) | Male, Solder-Tail - —  _|WM1135-ND@ NEW! 157 12.59 52.48 | 02-09-2134 
Recept.| 7.5 250 | 1.050 .665 1.015 .633 .871 |WM1320-ND 74 6.54 43.60 | 03-09-1125] | Female, Solder-Tail = = WM1105-ND® 1.72 13.74 57.25 | 02-09-1134 
Plug | 9.5 250 1.343 0.76 .980 .629 1.67 |WM1339-ND 1.59 14.03 93.50] 03-09-2159] | Male, Crimp Type 18~22) 060 ~ 120) WM1106-ND* 10.80 86.37 359.88 | 02-09-6123 
15 |Recept.| 7.5 250 |1.240 655 1.015 .632 1.066/WM1322-ND 1.07 9.44 62.95] 03-09-1154] | Female, Crimp Type 18~22 |.060 ~ 120) WIM1107-ND*® 10.80 86.37 359.88 | 02-09-5142 
Recept.| 9.5 250 |1.240 .655 1.015 .692 1.067 | WM1591-ND 93 8.19 54.58] 03-09-1151) | Female, Crimp Type 18~22 |.060 ~ .120| WM1107TR-ND$@ 3269.00/7,000 02-09-5143 
24g"| 28 Plug | 12 250] .800 .375 .968 .352 .639 /WM1305-ND 32 2.81 18.73] 03-09-2021] | Male, Crimp Type 24~30|.030 ~ .060) WM1108-ND*@ 11.23 89.85 374.38 | 02-09-6145 
‘ Recept.| 12 250 | .725 312 1.000 .250 .536 | WM1304-ND 30 2.61 17.43 | 03-09-1027| | Female, Crimp Type 24~30|.030 ~ .060| WM1109-ND*@ 11.23 89.85 374.38 | 02-09-5147 
3 | Plug | 11 600 [1.022 .365 1.100 .350 .862 |WM1501-ND 78 6.88 45.87 | 19-09-2031 | Male, Solder-Tail = = WM1110-ND* 13.34 106.68 444.50 | 02-09-6132 
4 [Recept.| 9 600 [1.168 .311 1.140 .250 .760 [WM1502-ND 837.35 49.01 | 19-09-1043] | Female, Solder-Tail = = WM1111-ND* 14.30 114.36 476.50 | 02-09-5132 
Plug | 9 600 |1.048 .658 1.100 .640 .886 |WM1505-ND 91 8.02 59.50| 19-09-2061| Hand Crimp Tool (Waldom) [14~26[ — | WM9903-ND 15.31/1 W-HT-1919 
250" Recept.| 9 600 | 946 608 1.140 .540 .790 | WM1504-ND 91 8.02 53.50| 19-09-1061) | Extraction Tool (Waldom) _|18~30 = WM1593-ND 20.95/1 W-HT-2054 
: 9 |Recept.| 8 600/948 .850 1.140 .790 .790 |WM1506-ND 1.31 11.59 77.26] 19-09-1091] | Universal Crimp Tool = = WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 
12 | Plug | 6 600 {1.300 .910 1.100 .890 1.140|/WM1509-ND 1.34 11.80 78.66 | 19-09-2122] | Extraction Tool =- = WM9930-ND 16.92/1 11-03-0006 
15 Plug | 6 600 /1.552 910 1.100 .890 1.388/WM1511-ND = 2.49 21.98 146.55 / 19-09-2153) | Manual Wire Stripper = = WM9969-ND 79.30/1 63817-0000 
Recept.| 6 600 | 1.422 850 1.140 .790 1.282|WM1510-ND 2.49 21.98 146.55 | 19-09-1151 Hand Crimp Tool 14~20 WM9023-ND NEW! 321.98/1 63819-1100 
Housing Positive Lock Panel Mount UL94V-2 Hand Crimp Tool 16~22 - WM9024-ND NEW! 321.98/1 63819-1200 
Plug | 12 600) .485 .343 .320 .320 .320 )WM1601-ND 35 3.09 20.59 | 19-09-2018 i. * » ni 
4 Recept.| 12 600| — — — 300 400 |WNH600-ND» "35 3:09 20.59) 19-09-1019 @ RoHS Compliant 15” Select Gold Finish + Cut Tape + Tape and Reel 
Plug | 12 600] 800 .365 .635 .320 .580 /WM1603-ND 56 4.98 33.19 | 19-09-2028 H H 
ve4"|_—_[Recent.| 12 600| — — — 300 560 |wni602-ND* 564.98 33.19/ 19-09-1029 Cable Connector Designer Kit 
; Plug | 11 600 |1.022 .365 .862 320 .848 |WM1605-ND 50 4.45 29.69) 19-09-2038) Covers from single to 15-circuit designs (250V and 42A/circui 2 
3 ‘overs from single to 15-circuit designs (250V and up to circuit). 90 com: 
Recept.| 11 600/ — — _  — ___.300_.830 |WM1604-NDe 534.65 31.03 19-09-1039| plete connectors with .093" (2.36mm) diameter pin size. Crimping tool, pin ter- 
4 | Pug | 9600/1270 365 7.109321 7.110 /WNHGO7-ND 625.47 36.49 19-09-2048] minal ejector and case included. ROHS Compliant 
Recept.| 9 600| — — — __ 300 1.090/WM1606-ND* 63 5.53 36.86 | 19-09-1049} WIM9982-ND .....0.0.... 0c cece eee eee ec ee eens eeeeeneeeeeeenneeeeeea $52.80 
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Weidmiiller = RockStar® Heavy Duty Connectors 
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FEATURES: Housings: « Sealing at least IP65 to EN 60529:1991 + A1:2000 
* NEMA 4X © Scratch resistant, corrosion proof and long lasting »* Manual 
operation (No tools required) * 2 to 4 locking points * Easily accessible cable 
entry * All inserts have an extra Protective Earth (PE) contact Inserts: Standards: 
DIN EN 61984, DIN EN 60664-1 » Approvals: UL/CSA 

MATING INFORMATION: ¢ Male or female inserts will fit into any correct size 
housing » “Lower Side Hood Housing” mates with “Lower Side Base Housing”; 


HA Series Inserts 


“Upper Side Hood Housings” mates with “Upper Side Base Housing” * Must 
match up correct locking types for housing * To choose the correct size housing 
match up the correct size insert * Some housings require multiple inserts 

SPECIFICATIONS: Housings: * Gray, Cast Aluminum Alloy or Thermoplastic 
* Operation Elements: Stainless Steel Inserts: » Material: Glass-fiber reinforced 
PC * Temperature Range: HA, HD and HE Series: -40°C ~ 125°C; DSTV-HE 
Series: -40°C ~ 110°C * Flammability: HA, HD and HE Series: UL94V-0; DSTV-HE 


Series: UL94V-2 Contacts: * Material: Copper alloy » Plating: Passivated Silver 
¢ Voltage: HA, HD and HE Series: UL600V; DSTV-HE Series: 500V_ * Current: 
HA Series: 22A; HE Series: 16-24A; HD Series: 10A; DSTV-HE Series: 16A 
Mechanical Plugging Cycles: HA, HD and HE Series: >500; DSTV-HE Series: 
2200 Screw Connection: * Material: Copper alloy « Plating: Passivated Silver 
Wire Size: HA and HE Series: 20-14AWG; HD Series: 26-14AWG; DSTV-HE 
Series: 20-12AWG 


DSTV-HE Series Inserts 


Digi-Key Price Each Weidmuller ; = Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
3 and 4 Position Screw Termination — Size 1 6 Position Screw Termination — Size 3 
1 | Female insert, 3 Positions 281-2210-ND 1053 948 843 | 1498200000 7 |fomale insert pa ee ET EE oa reece 
2_| Male Insert, 3 Positions 281-2211-ND 10.35 9.32 8.28 | 1498100000 70 Boson SS Pe Se : 
1 | Female Insert, 4 Positions 281-2212-ND 11.85 10.67 9.48 | 1498400000 Faniale Inert 1-2190-ND 3701 33.32 25.61 11848570000 
2_| Male Insert, 4 Positions 281-2213-ND 11.73 10.56 9.39 | 1498300000 7 | Male Insert 281-2198-ND 29.40 2646 23.52 | 1848680000 
10 Position Screw Termination (End Locking) — Size 2 16 Position Screw Termination — Size 6 
3. | Female Insert 281-2223-ND 1457 1342 11.66 | 1650620000 7 |Female Insert 281-2201-ND 55.52 4997 44.42 11848580000 
4_| Male Insert 281-2224-ND 1457 13.12 11.66 | 1650610000 Male Insert 7a Position § BD a 7 : aa 40.39 | 1848700000 
asi, A A . —_ Si losition Screw fermination — Size 
16 Position Screw Termination (End Locking) — Size 5 Female Insert 281-2379-ND 75.71 68.15 60.57 11848590000 
3. | Female Insert, 1-16+ 281-2232-ND 2084 1876 16.67 | 1650780000 7 | Male insert 981-2202.ND 6897 6208 5518 |1848730000 
4_| Male Insert, 1-16+ 281-2233-ND 19.42 17.48 15.54 | 1650770000 
3. | Female Insert, 17-32+ 281-2234-ND 20.84 1876 16.67 | 1650900000 ; | 
4 | Male Insert, 17-32+ 281-2235-ND 1952 17.57 15.62 | 1650880000 Housings and Accessories 
A Digi-Key Price Each Weidmuller 
‘PEt numbers Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
H Hoods — End Locking - Lower Side — Size 1 
H E Series Inse rts 8 Plastic hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2214-ND 6.31 5.68 5.05 | 1652400000 
Tae F = Metal hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2215-ND 6.38 5.75 5.11 | 1652480000 
Pe pe pie key Peo tilee ach gp eee) endnaler 9g | Plastic hood, side cable entry, PGTT thread | 281-2016-ND 5.52 4.98 4.42 | 1652380000 
Ue P ae — 5 7 - Metal hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2217-ND 6.38 5.75 5.11 | 1652470000 
6 Position Screw Termination (End Locking) — Size 3 Bases — End Locking - Lower Side — Size 1 
5 | Female Insert, 244 281-2243-ND 10.95 9.86 8.76 | 1200200000 10 | Metal coupling hood, PG11 thread 281-2218-ND 6.38 5.75 5.11 | 1652500000 
6_| Male Insert, 248 281-2244-ND 12.62 11.36 __10.10_| 1200000000 41 | Plastic bulkhead housing 281-2178-ND 674 6.07 5.40 | 1652410000 
10 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 4 Metal bulkhead housing 281-2219-ND 7.16 6.44 5.73 | 1497600000 
5 | Female Insert, 16A 281-2252-ND 4262 11.36 10.410 | 1204100000 2 Mata base housing. Pai thread Pay a _ ue 1e52490000 
6 _|Male Insert, 16A 281-2253-ND 12.62 11.36 _ 10.10 _| 1203900000 43 | Metal cover for female insert -2221-| 5 ai .85 | 1665751 
16 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 6 Metal cover for male ree ds — End a sees a 5.55 | 1665740000 
5 | Female Insert, 16 281-2260-ND 16.00 1440 1280 | 1207700000 Wetal hood, side cabie entry g 
6_| Male Insert, 168 281-2261-ND 16.83 15.15 13.47_| 1207500000 PG16 thread 54mm 281-2225-ND 905 845 7.24 | 1663810000 
24 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 8 14 | Metal hood, side cable entry, 
5 | Female Insert, 16, 1-24+ 281-2269-ND 21.05 1895 16.84 | 1211300000 PG16 thread, 68mm 281-2295-ND 19.36 17.43 15.49 | 1663850000 
6 _| Male Insert, 16A, 1-24¢ 281-2270-ND 21.05 18.95 _ 16.84 _| 1211100000 Metal hood, side cable entry, PG21 thread_| 281-2296-ND 19.36 17.43 15.49 | 1663870000 
5 | Female Insert, 16A, 25-48 281-2272-ND 17.69 15.92 14.15 | 1221200000 15 Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2226-ND 9.05 8.15 7.24 | 1663930000 
6_|Male Insert, 16A, 25-48¢ 281-2271-ND 17.69 15.92 14.15 | 1220800000 set ets Hood. top cable entry, PGR thread | See Ce 
+ Pin numbers Bases — End Locking - Lower Side — Size 2 
49 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2227-ND 14.32 1289 11.46 | 1664560000 
i Metal coupling hood, PG21 thread 281-2298-ND 25.23 22.71 20.19 | 1664630000 
HD Series Inserts 20 | Metal housing hood, PG16 thread 281-2229-ND 15.39 13.86 12.32 | 1664170000 
BRE GOERS WEE 17_| Metal bulkhead housing 281-2228-ND 10.95 9.86 8.76 | 1664040000 
; ae ee ad eee. 18 | Metal cover 281-2231-ND 13.82 12.44 11.06 | 1665880000 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Hoods — End Locking - Lower Side — Size 3 
7 and 8 Position Crimped Termination (End Locking) — Size 1 Metal hood, side cable entry, PG16 thread | 281-2245-ND 10.72 9.65 8.58 | 1652520000 
1 | Female Insert, 7 Positions 281-2280-ND 380 3.43 3.05 | 1650580000 14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2299-ND 16.00 14.40 12.80 | 1652560000 
2_| Male Insert, 7 Positions 281-2281-ND 3.80 3.43 3.05 | 1650570000 Metal hood, side cable entry, Fae thread ae 16.00 ia ee tba eSHOnoO 
1 | Female Insert, 8 Positi 281-2282-ND 380 3.43 3.05 | 1650600000 etal hood, top cable entry, PG16 threa “2246- Bf 65 08 | 165; 
5 Ra i a Be ne aig Saaseang SiO: <4 aoe (decoseoond 15 | Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2301-ND 16.00 1440 12.80 | 1652680000 
Se SC SES - cas ee Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2302-ND 16.00 14.40 12.80 | 1652700000 
16 Position Crimped Termination (End Locking) — Size 3 16 | Metal cover 281-2250-ND 28.61 25.75 22.89 | 1665210000 
5 | Female Insert 281-2287-ND 11.78 10.61 9.43 | 1650720000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 3 
6 _| Male Insert 281-2286-ND 12.62 11.36 10.10 | 1650710000 19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2247-ND 1441 1270 11.29 ] 1653200000 
24 Position Crimped Termination (Side Locking) — Size 4 Metal coupling hood, PG21 w/o thread 281-2305-ND 21.05 18.95 16.84 | 1653230000 
5 Female Insert 981-2289-ND 1262 1136 1040 | 1650890000 Metal base housing, PG16 thread 281-2249-ND 18.75 16.88 15.01 | 1652750000 
& liven eek saoRain seo a4aR _-apdeh |aesoardann 20 | Metal base housing, PG16 thread wicover | 281-2303-ND 2273 20.46 —-18.18 | 1652980000 
ae ge = 2 aces Me ___Thb__ Metal base housing, PG21 thread 281-2304-ND 26.49 23.85 21.20 | 1652840000 
25 Position Crimped Termination (End Locking) — Size 5 26 | Metal bulkhead housing 281-2248-ND 14.32__12.89 11.46 | 1202100000 
3. | Female Insert 281-2291-ND 12.62 11.36 10.10 | 1650820000 18 | Metal cover 281-2251-ND 14.32 12.89 11.46 | 1665200000 
4. | Male Insert 281-2292-ND 14.87 13.38 11.90 | 1650810000 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 4 
Crimp Contacts and Tooling for HD Series Metal hood, side cable ent PG16 thread | 281-2254-ND 15.78 14.21 12.63 | 1654070000 
— |Pin 16AWG Silver plated Boe si pal 60 | 1651550000 14 | PG2t thread, 52mm 281-2306-ND 15.03 13.53 _ 12.03 | 1654090000 
Socket 16AWG Silver plated 281-2285-ND 74 67 .60 | 1651600000 Metal hood, side cable entry, 
—_ | Crimp Tool 16-244WG 281-2179-ND 606.68 = — | 9018490000 PG21 thread, 72mm 281-2307-ND 23.56 21.24 18.85 | 1654150000 
Contact Removal Tool 281-2388-ND 57.16 = — | 1866730000 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Weidmiiller X RockStar® Heavy Duty Connectors 
Housings and Accessories (Cont.) 


[ms] 


Digi-Key Price Each Weidmuller Digi-Key Price Each Weidmuller 

Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2308-ND 23.56 21.21 18.85 | 1654170000 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 7 (Uses two Size 5 Inserts) 

Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2255-ND 47.96 43.17 38.37 | 1654220000 14 Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2345-ND 26.49 23.85 21.20 | 1665670000 

15 | Metal hood, top cable entry, Metal hood, side cable entry, PG29 thread_| 281-2346-ND 28.61 25.75 22.89 | 1665690000 

PG21 thread, 52mm 281-2309-ND 16.00 14.40 12.80 | 1654240000 45 Metal hood, top cable entry, PG21 thread =| 281-2187-ND 26.46 23.82 21.17 | 1665790000 

21 | Metal cover 281-2258-ND 29.40 26.46 23.52_| 1665240000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2347-ND 30.30 27.27 24.24 | 1665810000 

Bases — Side Locking - Lower Side — Size 4 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 7 (Uses two Size 5 Inserts) 

23 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2256-ND 21.05 18.95 16.84 | 1654580000 23 | Metal coupling hood, M25 thread 281-2188-ND 37.01 33.32 29.61 | 1788080000 
Metal base housing, PG16 thread 281-2290-ND 26.33 23.70 21.06 | 1654370000 95 Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2349-ND 29.79 26.82 23.84 | 1665980000 
Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2310-ND 26.33 23.70 21.06 | 1654380000 Metal base housing, PG29 thread 281-2350-ND 33.66 30.30 26.93 | 1666010000 

25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2311-ND 26.43 23.79 21.15 | 1654450000 22 | Metal bulkhead housing 281-2348-ND 32.59 29.34 26.08 | 1665860000 
Metal base housing, PG29 thread 281-2184-ND 30.30 27.27 24.24 | 1654470000 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 8 

22 | Metal bulkhead housing 281-2257-ND 20.19 18.18 16.16 ‘| 1205000000 44 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2273-ND 16.00 14.40 12.80 | 1661230000 

18 | Metal cover 281-2259-ND 14.13 1272 11.31 _| 1665230000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2351-ND 16.00 14.40 12.80 | 1661240000 

Hoods — Side Locking - Upper Side — Size 4 Metal hood, top cable entry, 
Metal hood, side cable entry, PG21 thread, 61mm 281-2274-ND 18.39 16.56 14.72 _| 1661370000 
PG16 thread, 52mm 281-2322-ND 16.00 14.40 12.80 | 1654750000 15 | Metal hood, top cable entry, 
Metal hood, side cable entry, PG21 thread, 76mm 281-2352-ND 24.27 21.84 19.42 | 1661440000 

23 |__PG16 thread, 72mm 281-2323-ND 23.33 21.00 _—*18.67_| 1654810000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2359-ND 16.11 14.50 12.89 [1661380000 
Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2324-ND 23.56 21.21 18.85 | 1654790000 21 | Metal cover 281-2278-ND 28.61 25.75 22.89 | 1665640000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread =| 281-2325-ND 20.82 18.75 16.66 | 1654860000 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 8 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2326-ND 31.79 28.62 25.44 | 1654920000 Metal coupling hood, PG21 thread 281-2275-ND 22.73 20.46 18.18 | 1661720000 

__Bases — Side Locking - Upper Side — Size 4 23 | setal coupling hood, PG29 thread 281-2356-ND 22.73 20.46 18.18 | 1661730000 

04 Metal bulkhead housing with cover 281-2327-ND 28.61 25.75 22.89 | 1205600000 Metal base housing, PG21 thread 281-2277-ND 28.95 26.06 23.16 | 1661510000 

Metal base housing, PG16 thread w/cover 281-2328-ND 30.30 a 27.27 24.24 | 1655000000 25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2354-ND 30.30 27.27 24.24 | 1661520000 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 4 Metal base housing, 2xPG29 thread 281-2355-ND 28.05 25.25 22.44 | 1661630000 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread | 281-2312-ND 15.78 14.21 12.63 | 1655210000 22 | Metal bulkhead housing 281-2276-ND 21.05 18.95 16.84 | 1212400000 

14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2313-ND 23.56 21.21 18.85 | 1655250000 78 | Metal cover 281-2279-ND 16.84 15.16 13.48 | 1665630000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread_| 281-2314-ND 20.31 18.28 16.25 | 1655270000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 8 

45 ne Teak a abe a on ae RESON oa ae ee Lone 44 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2357-ND 16.00 1440 12.80 | 1662390000 

7 , : } ° Metal hood, side cable entry, PG29 thread__| 281-2358-ND 16.11 14.50 12.89 | 1662410000 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread _|/281-28772ND. 25.36 22.83 20.29 | 1655380000 Metal ood top cable entry, PG2i tread | 281-2350-ND 16.00 14.40 12.80 | 1662540000 
: Bases — End Locking - Lower Side = Size 4 15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2360-ND 16.00 14.40 12.80 | 1662550000 

19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2321-ND 21.05 18.95 16.84 | 1655890000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 8 

2p | Metal base housing, 2x G16 thread ZPARE AND 26.92 24.23 21.54 ) 1655470000) | 20 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2362-ND 28.11 25.31 22.50 | 1662720000 
Metal base housing, 2xPG16 thread w/cover | 281-2320-ND 29.99 27.00 24.00 | 1655680000 7 a a 

7 26 | Metal bulkhead housing 281-2361-ND 18.37 16.54 14.70 | 1213900000 

12 | Metal angled housing 281-2181-ND 39.26 35.34 31.41 ‘| 1790040000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 9 (Uses three Size 5 Inserts) 

26 | Metal bulked NOs a tet 18-18. | 1208100000 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2363-ND 38.70 34.83 30.96 | 1606710000 
Metal hood, side cable entry 9 15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2364-ND 38.70 34.83 30.96 | 1666730000 

4 ? Bases — End Locking - Lower Side — Size 9 (Uses three Size 5 Inserts) 
PG16 thread, 58mm 281-2236-ND 15.78 14.21 12.63 | 1664690000 

14 7 26 | Metal bulkhead housing 281-2365-ND 56.37 50.74 45.10 | 1666740000 
Metal wood sce cable entry, 281-2329-ND 21.45 19.31 17.17 | 1664730000 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 

Metal hood side cable entry, PG21 thread | 281-2293-ND 20.07 18.07 16.06 1664750000 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2367-ND 38.82 34.95 31.06 | 1666840000 

15 | Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2237-ND 1578 14.21 12.63 | 1664810000 15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread _| 281-2368-ND_ 43.75 __39.38__35.01_| 1666870000 
Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2294-ND 21.45 19.31 17.17 | 1664870000 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 

761 Metal cover OB1-DD4T-ND 70957986 8.76 114665900000 93 | Metal coupling hood, PG29 thread 281-2190-ND 75.39 67.85 60.31 | 1902740000 

Bases — End Locking - Lower Side — Size 5 Metal coupling hood, PG36 thread 281-2191-ND 61.25 55.13 49.00 | 1902750000 

79 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2238-ND 21.05 18.95 16.84 | 1665450000 a5, | Metal base housing, 2xPG29 thread Bees ND) 59.38 53.44 47.51 | 1666920000 

; = 5 Metal base housing, PG36 thread 281-2189-ND 63.93 57.54 51.15 | 1902610000 
Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2185-ND 23.56 21.21 18.85 | 1665070000 7 

20 | tetal base housing, PG21 thread 281-2240-ND 19.36 17.43 15.49 | 1665090000 22 | Metal bulkhead housing 281-2369-ND 37.01 __33.32___29.61 | 1217800000 

T7| Metal bulkhead housing 281-2239-ND 16.00 14.40 12.80 | 1664920000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 

48° Metal cover 981-2242-ND 1789 1610 -14.31 1 1665910000 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2371-ND 4742 42.41 37.70 [1667120000 

Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 6 15 | Metal hood, top cable entry, M32 thread 281-2192-ND _ 67.30__60.57_ 53.84 | 1788450000 
Metal hood, side cable entry, Bases — End Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 
PG21 thread, 61mm 081-2262-ND 1432 1289 11.46 | 1656480000 19 | Metal coupling hood, M32 thread 281-2194-ND 77.39 69.65 61.92 | 1788500000 

14 | Metal hood, side cable entry, 20 | Metal base housing, M32 thread 281-2193-ND 77.38 69.64 61.91 [1902670000 

PG21 thread, 76mm 281-2330-ND 20.90 18.82 46.73 | 1656520000 26 | Metal bulkhead base _ 281-2372-ND_ 49.65 44.69 _ 39.72 | 1219500000 

Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2331-ND 1863 16.77 14.91 | 1656540000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 12 (Uses two Size 8 Inserts) 
Metal hood, top cable entry, Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2373-ND 74.14 66.73 59.31 | 1650850000 
PG21 thread, 61mm 281-2263-ND 14.32 12.89 11.46 | 1656590000 14 | Metal hood, side cable entry, PG36 thread | 281-2374-ND 70.67 63.61 56.54 | 1650860000 
15 | Metal hood, top cable entry, Metal hood, side cable entry, PG42 thread | 281-2375-ND 70.67 63.61 56.54 | 1670470000 
PG21 thread, 76mm 281-2332-ND 21.05 18.95 16.84 | 1656630000 15 Metal hood, top cable entry, PG29 thread =| 281-2376-ND 74.14 66.73 59.31 | 1650980000 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread =| 281-2333-ND 16.11 14.50 12.89 | 1656650000 Metal hood, top cable entry, PG36 thread _| 281-2377-ND 70.91 63.82 56.73 | 1651000000 

21 | Metal cover 281-2267-ND 2861 25.75 22.89 | 1665270000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 12 (Uses two Size 8 Inserts) 

Bases — Side Locking - Lower Side — Size 6 26 | Metal bulkhead housing with cover 281-2378-ND 79.08 TAA7 63.27 | 1222900000 

93 Metal coupling hood, PG21 thread, 64mm | 281-2264-ND 22.73 20.46 18.18 | 1657270000 20 | Metal base housing, 2xM40 thread E 281-2195-ND 153.90 138.51 123.12 | 1788360000 
Metal coupling hood, PG21 thread, 79mm__| 281-2336-ND 30.30 27.27 24.24 | 1657310000 Plastic Cable Glands — IP68 
Metal base housing, PG21 thread 281-2266-ND 23.47 21.13 18.78 | 1656720000 PG11 threads 281-2380-ND 1.98 1.79 1.59 | 1568990000 

25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2334-ND 25.23 22.71 20.19 | 1656730000 7 PG16 threads 281-2203-ND 2.25 2.03 1.80 | 1569010000 
Metal base housing, PG29 thread 281-2335-ND 25.74 23.17 20.60 | 1656830000 PG21 threads 281-2204-ND 3.14 2.83 2.51 | 1569020000 

22 | Metal bulkhead housing 281-2265-ND 16.00 14.40 12.80 | 1208600000 PG29 threads 281-2205-ND 7.82 7.04 6.26 | 1569030000 

18 | Metal cover 281-2268-ND 1432 12.89 11.46 | 1665260000 Brass Cable Glands — IP54 

Hoods — End Locking - Lower Side — Size 6 PG11 threads 281-2381-ND 1.82 1.64 1.46 | 0260700000 
Metal hood, side cable entry, 97 | PG16 threads 281-2382-ND 2.43 2.19 1.95 | 0261400000 

44 | _ PG21 thread, 61mm 281-2337-ND 16.00 14.40 12.80 | 1657850000 PG21 threads 281-2383-ND 3.11 2.80 2.49 | 0260900000 

Metal hood, side cable entry, PG29 threads 281-2384-ND 4.83 4.35 3.87 | 0261000000 
PG21 thread, 76mm 281-2338-ND 20.90 18.82 16.73 | 1657890000 NPT Adapters — IP54 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2339-ND 18.63 16.77 14.91 | 1657910000 PG11 to NPT 3/8” 281-2206-ND 10.22 9.20 8.18 | 1712340000 

5 Metal hood, top cable entry, PG21 thread =| 281-2340-ND 20.90 18.82 16.73 | 1657960000 PG13.5 to NPT 1/2” 281-2207-ND 10.22 9.20 8.18 | 1712350000 

Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2341-ND 18.63 16.77 14.91 | 1658020000 PG16 to NPT 1/2” 281-2385-ND 10.22 9.20 8.18 | 1712360000 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 6 PG21 to NPT 3/4” 281-2386-ND 10.22 9.20 8.18 | 1712370000 

19 | Metal coupling hood, M25 thread 281-2186-ND QTTT 24.99 22.22 | 1788290000 PG36 to NPT 1 1/4” 281-2208-ND 19.68 17.72 15.75 | 1712380000 

20 Metal base housing, PG21 thread 281-2343-ND 23.47 21.13 18.78 | 1658110000 PG29 to NPT 1” 281-2387-ND 10.22 9.20 8.18 | 1712390000 
Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2344-ND 26.49 23.85 21.20 | 1658120000 Coding Pin for Inserts 

26 | Metal bulkhead housing 281-2342-ND 16.83 15.15 13.47 | 1209700000 — | Coding Pins 281-2209-ND 68 61 .54 | 1203600000 


INNA 


perature Range: -55°C ~ 125°C 


8383 Series High Temperature Box Headers 


Features: * Molded from high temperature UL94V-0 nylon © .100” (2.54mm) spacing * Mates with all IDC socket connectors »* 1A current rating * Operating Tem- 


No. of Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Positions [5 A Part No. 1 10 100 Part No. 
10 19.90 17.90 478-4878-ND 2.30 1.97 1.53 008383010000010 
14 24.98 22.98 478-4879-ND 2.61 2.24 1.74 008383014000010 
16 27.52 25.52 478-4880-ND 3.02 2.58 2.01 008383016000010 
20 32.60 30.60 478-4881-ND 3.02 2.58 2.01 008383020000010 
26 40.22 38.22 478-4882-ND 4.46 3.82 2.97 008383026000010 
34 50.38 48.38 478-4883-ND 4.46 3.82 2.97 008383034000010 
40 58.00 56.00 478-4884-ND 7.79 6.67 5.19 008383040000010 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Amphenol C-146 Series Rectangular Connector Kits 


‘ These kits have many applications, control or power. Hoods of Die-cast aluminum, inserts or polycarbonate with silver plated brass screw contacts. IP65 rated, CSA certified, 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH UL recognized, VDE and SEV approved. Kits have high and low profile hoods. Available with or without spring covers, single or double latches. 


No. of Latch Kit Cable Cable Diameter Hood Spring Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Positions Style Type Entry Inch Profile Cover Part No. 1 10 50 Part No. 
Bulkhead Housing Kits with Female Inserts 
6+G Single Panel = = = No 361-1150-ND 20.30 19.62 18.27 C146 10E006 940 1 
6+G Single Panel = _ = Yes 361-1151-ND 25.49 24.64 22.94 C146 10E006 942 1 
10+G Single Panel = = = No 361-1156-ND 26.12 25.25 23.51 C146 10E010 941 1 
10+G Single Panel = _ _ Yes 361-1157-ND 31.19 30.15 28.07 C146 10E010 942 1 
16+G Single Panel = = = No 361-1162-ND 28.95 27.99 26.06 C146 10E016 941 1 
16+G Single Panel = _ — Yes 361-1163-ND 34.19 33.05 30.77 C146 10E016 942 1 
24+G Single Panel = = = No 361-1166-ND 33.26 32.15 29.93 C146 10E024 941 1 
24+G Single Panel = _ — Yes 361-1167-ND 39.73 37.75 36.19 C146 10E024 942 1 
24+G Double Panel = = = No 361-1176-ND 35.06 33.89 31.55 C146 10E024 940 1 
Mating Hood Kits with Male Inserts 
6+G Single Cable Side 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1152-ND 21.39 20.68 19.26 C146 10E006 943 1 
6+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 High _— 361-1153-ND 23.67 22.89 21.31 C146 10E006 945 8 
6+G Single Cable Top 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1154-ND 22.31 21.57 20.08 C146 10E006 944 1 
6+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 High _ 361-1155-ND 23.28 22.51 20.96 C146 10E006 946 8 
10+G Single Cable Side 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1158-ND 26.70 25.81 24.03 C146 10E010 943 1 
10+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1159-ND 26.54 25.66 23.89 C146 10E010 946 1 
10+G Single Cable Top 0.315 ~ 0.630 Low _ 361-1160-ND 26.43 25.55 23.79 C146 10E010 944 1 
10+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1161-ND 27.65 26.73 24.89 C146 10E010 945 1 
16+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1164-ND 30.93 29.90 27.84 C146 10E016 943 1 
16+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1165-ND 30.80 29.77 27.72 C146 10E016 944 1 
24+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1168-ND 37.14 35.91 33.43 C146 10E024 949 1 
24+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 High = 361-1169-ND 36.84 35.62 33.16 C146 10E024 947 8 
24+G Single Cable Side 0.748 ~ 1.220 Low _ 361-1170-ND 41.16 39.79 37.05 C146 10E024 955 1 
24+G Single Cable Side 0.748 ~ 1.220 High = 361-1171-ND 41.17 39.12 37.50 C146 10E024 956 8 
24+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1172-ND 37.28 36.04 33.55 C146 10E024 950 1 
24+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 High = 361-1173-ND 36.84 35.62 33.16 C146 10E024 948 8 
24+G Single Cable Top 0.748 ~ 1.220 Low _— 361-1174-ND 38.60 36.67 35.16 C146 10E024 958 1 
24+G Single Cable Top 0.748 ~ 1.220 High _— 361-1175-ND 41.24 39.19 37.57 C146 10E024 957 8 
24+G Double Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1177-ND 35.76 34.57 32.19 C146 10E024 945 1 
24+G Double Cable Side 0.433 ~ 0.866 High = 361-1178-ND 35.22 34.05 31.70 C146 10E024 943 8 
24+G Double Cable Side 0.748 ~ 1.220 Low — 361-1179-ND 40.64 39.29 36.58 C146 10E024 953 1 
24+G Double Cable Side 0.748 ~ 1.220 High = 361-1180-ND 41.01 39.65 36.91 C146 10E024 951 8 
24+G Double Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1181-ND 36.68 35.46 33.01 C146 10E024 946 1 
24+G Double Cable Top 0.433 ~ 0.866 High _ 361-1182-ND 34.82 33.66 31.34 C146 10E024 944 8 
24+G Double Cable Top 0.748 ~ 1.220 Low = 361-1183-ND 39.44 38.13 35.50 C146 10E024 954 1 
24+G Double Cable Top 0.748 ~ 1.220 High = 361-1184-ND 41.01 39.65 36.91 C146 10E024 952 8 
— 


= Tyco Electronics NEW! Solarlok Connector System 


Authorized Distributor 


Solarlok delivers a flexible system solution for easy and reliable interconnections from photovoltaic modules to the DC/AC 
converter. The entire system concept is based on cost effective and reliable processing of individual interconnection system 
components. This significantly reduces installation costs of solar energy systems. Mating safety is provided by polarity keyed 
housings, fully shrouded contacts, reliable high cycle life and squeeze to release connection system. In addition, a wide tem- 
perature range and fulfillment of worldwide standards for photovoltaic connection systems complement the robust product 
specification. SolKlip™ ground clips are designed for solar panel grounding applications using solid uninsulated copper 10 


Solarlok Connectors, SolKlip™ and Module 


AWG and 12 AWG. This UV resistant cable can be used in photovoltaic applications including: wire jumpers between solar 
panels, solar roof tiles and between panels and the AC/DC inverters. 

Solar Panel Installation Identification Labels: Tyco Electronics introduces label solutions for Solar Panel Installation per 
the National Electric Code (NEC) specification. Labels are manufactured using ultraviolet (UV) resistant ink, permanent acrylic 
adhesive and base material designed to withstand environmental elements. A laminate is added to further add protection 
against prolonged UV exposure. 


Photovoltaic Connectors 


Digi-Key Price Each Tyco Male, Plus Coupler, 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Photovoltaic Connector, Male, Plus Coupler, 12 AWG A98822-ND 3.90 3.61 3.16 1394461-3 
Photovoltaic Connector, Male, Minus Coupler, 12 AWG A98823-ND 3.90 3.61 3.16 1394461-4 
Photovoltaic Connector, Male, Unkeyed, 12 AWG A98824-ND 2.77 2.57 2.25 6-1394461-2 
Photovoltaic Connector, Male, Plus Coupler, 10 AWG A98825-ND 3.57 3.31 2.89 6-1394461-5 
Photovoltaic Connector, Male, Minus Coupler, 10 AWG A98826-ND 3.57 3.31 2.89 6-1394461-6 
Photovoltaic Connector, Female, Plus Coupler, 12 AWG A98827-ND 2.69 2.49 2.18 1394462-3 
Photovoltaic Connector, Female, Minus Coupler, 12 AWG A98828-ND 2.69 2.49 2.18 1394462-4 
Photovoltaic Connector, Female, Plus Coupler, 10 AWG A98829-ND 3.77 3.50 3.06 5-1394462-5 
Photovoltaic Connector, Female, Minus Coupler, 10 AWG A99115-ND 3.77 3.50 3.06 5-1394462-6 
T-Branch Connector, Male to Male, Plus Keyed A98830-ND 8.51 7.89 6.89 1534611-1 
T-Branch Connector, Male to Male, Minus Keyed A98831-ND 8.51 7.89 6.89 1534611-2 
T-Branch Connector, Female to Male, Plus Keyed A98832-ND 20.30 18.81 16.44 1740277-1 
T-Branch Connector, Female to Male, Minus Keyed A98833-ND 20.30 18.81 16.44 1740277-2 
Receptacle for Inverted Converter, Male, Plus Keyed, 12 AWG A98834-ND 3.61 3.35 2.93 1394738-3 
Receptacle for Inverted Converter, Male, Minus Keyed, 12 AWG A98835-ND 3.61 3.35, 2.93 1394738-4 
Solar Grounding Clip Assembly, 10 ~ 12 AWG A97546-ND 5.23 4.85 4.24 1954381-1 
Solarlok Module Box Assembly A98821-ND 73.80 68.40 59.76 2-1394723-4 
Solar Cables 
Digi-Key Price Each Tyco 
Description Part No. 1 3 10 Part No. 
Solar Cable, 10 AWG, 100’ length A97543-100-ND 67.39 61.62 = 1986164-2 
Solar Cable, 10 AWG, 500’ length A97543-500-ND 308.08 269.57 = 1986164-2 
Solar Cable, 10 AWG, 1000’ length A97543-1000-ND 562.77 525.26 487.74 1986164-3 
Solar Cable, 12 AWG, 100’ length A97544-100-ND 44.58 40.76 = 1986165-2 
Solar Cable, 12 AWG, 500’ length A97544-500-ND 203.79 178.32 _— 1986165-2 
Solar Cable, 12 AWG, 1500’ length A97544-1500-ND 565.54 527.84 490.14 1986165-3 
Solar Cable, 14 AWG, 100’ length A97545-100-ND 36.00 32.92 = 1986166-2 
Solar Cable, 14 AWG, 500’ length A97545-500-ND 164.59 144.02 = 1986166-2 
Solar Cable, 14 AWG, 2500’ length A97545-2500-ND 711.64 664.20 616.76 1986166-3 
Crimp Tools 
Digi-Ke Tyco 7 
Description Pat ie Price Each Part No. Minus Keyed, Shown 
Hand Crimp Tool, 10 ~ 12 AWG A98836-ND 269.25 1-1579004-2 
Extraction Tool A98837-ND 91.91 1102855-3 Solariok Module Box 
Assembly 
Solar Panel Installation Identification Labels 
Digi-Key Price Each Tyco 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
2 Part, DC Disconnect Warning DCD1000-ND 1.80 1.56 1.38 SOL-DCD-104100-4-0.5 
Warning - Dual Power Source DPS1000-ND 60 52 A6 SOL-DPS-104019-4-0.5 
Warning - Electric Shock Hazard ESH1000-ND -60 52 46 SOL-ESH-104019-4-0.5 
2-Part, Solar Disconnect Label $D1000-ND 1.80 1.56 1.38 SOL-SD-104076-4-0.5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex 


MicroCross™ Digital Visual Interface 
(DVI) Connector System 


MicroCross DVI has been chosen by the DDWG as the 
standard digital interface for connecting a host device and 
display device to support high-resolution video applications. 
Supporting one or two digital channels driven by Transition 
Minimized Differential Signaling (TMDS) and/or a high 
bandwidth analog interface, the MicroCross was chosen 
for its size, performance and cost. The innovative contact 
design provide the industry with a video interface design 
which supports over 1.65Gb/s per differential pair (for a 
total 9.9Gb/s over a dual link implementation) and 2.5GHz 
support for the analog interface. This innovative approach 
addresses the problem of an industry in transition. By 
providing a single high performance interface, precious 
board I/0 space is saved and lower system costs are achieved. The interface provides added benefits of a high cycle life 
interface for mobile applications and the improved EMI performance needed for high speed links. The EMI performance is 
achieved through the 360° shielding of the MicroCross DVI cable and connector design. 


360° Fully shielded 
RFI/EMI can 
Cable crimp 
ferrule for 
optional 


cable 
diameters 
SL ea 
<4 Positive retention 


jackscrews 


Grounding 
indents — 


Plug key 
ensures 
polarization 
and prevents LFH 
zippering 078 (1.91) 

signal contact 


Dimensions in mm 


4-40 Thread (2X) 


Digi-Key Price Each Molex 

Fig.| Description Part No. il 25 50 Part No. 
1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM18509-ND 21.70 19.90 18.09 | 88741-8000 
2 | DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 42.54 39.00 35.45 | 88741-8200 
3 | DVI-Analog to VGA WM18511-ND 34.73 31.84 28.94 | 88741-8300 
4 | DVI-Digital to DFP WM18512-ND 46.30 42.45 38.59 | 88741-8600 
5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 10.94 10.03 9.12 | 88741-8700 
6 | DVI-I-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug | WM18515-ND 21.99 20.17 18.33 | 88741-9100 
7 | DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND 25.75 23.61 21.47 | 88741-9300 
8 | DVI-I R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5600-ND 5.01 460 4.18 | 74320-1004 
9 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5601-ND 4.76 4.37 3.98 | 74320-4004 
9 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold WM5718-ND 5.01 459 4.18 | 74320-4000 
10 | DVI-I-Analog/Digital Receptacle, Gold WM5714-ND 4.81 442 4.02 | 74320-3000 
10 | DVI-Il-Analog/Digital Receptacle, Gold Flash WM5715-ND 4.57 419 3.81 | 74320-3004 
11 | DVI-D Digital Receptacle, Gold WM5716-ND 4.62 4.24 3.85 | 74320-5000 

DVI-D Digital Receptacle, Gold Flash WM5717-ND 4.38 4.02 74320-5004 


DisplayPort® 
Interconnect System 


The DisplayPort is designed for internal and 
external system solution for high bandwidth audio 
and video data transfer in the notebook and PC 


market. 
Cable Assembly Features: Physical: + Positions: 
20 *Color-Resin: Black » Material-Metal: Brass; 
Plating Mating: Gold; Resin: High Temperature 
Thermoplastic * Wire Size AWG: 30 Electrical: 
* Current: 0.50A maximum * Impedance: 1002 Naar Digi-Key Pricing Molex 
Coaneetir Festine < Pivaieaie Rot agen Fig.| Pos. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
* Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 4 | 7. [Header Vertical WM19022-ND 151 73.35 88.99 | 67800-4005 
Material: « Housing: High Temperature Thermal Through Hole WM19103-ND® 1.69 14.88 99.23 67800-8005 
Plastic, Black, 30% Glass-filled, UL 94V-0 2 7__|Header Vertical SMT WM19104-ND® 1.15 10.12 67.45 | 67800-5005 
¢ Terminal and Shell: Copper Alloy Plating: 3 15 | Plug Latching IDT WM19024-ND® 1.59 13.99 93.28 67926-0001 
* Terminal: Contact area 0.76m, Gold plating and 5 _ |IDT Feed Through Cover WiM19025-ND@ 28 2.50 16.68 | 67926-0041 
solder tail 1 ~ 3 jum, Tin Bismuth under plate 1 ~ — IDT Feed To Cover \Wiii9026-ND 28 250 16.68 | 67926-0040 
3ym, Nickel plating overall « Shell: 1.27 ~ 2.544m 4 | 7 [Cable Assembly WM19027-ND® 3.18 28.09 187.28 | 68561-0014 
solderable Nickel plating overall Electrical: 5 | 15 [Cable Assembly Wiv19028-ND@ 163 14.43 96.17 _| 68561-0019 
Shield Vatoge amaximum Shield Type: Full Backplane Receptacle WW19105-ND® 5.73 50.60 337.33 | 87678-1001 
? 6 22 |Backplane Recpt. Low Profile |WM2071-ND® 3.53 32.34 264.58 87779-1001 
TDCLEEE Backplane Receptacle SMD _|WM2070-ND@ 3.53 32.34 264.58 87713-1001 
Digi-Key Price Each "Pricing Molex 7 22 _|Plug Right Angle SMD WM19111-ND® §.25 46.30 308.68 | 87703-0001 
Fig. | Description Part No. 1 2550 250. | Part No. 8 | 7 [Header Right Angle SMD |WM19115-ND® NEW! 1.06 9.37 62.47 _| 67490-1220 
Cable Assembly 9 | 7 [Header Through Hole WIM19106-ND@ 1.15 10.12 67.45 | 67491-1032 
With Latch, 2m WMT9272-ND 33.92 3110 28.27 —758785-0007 to | 7 [RAReceptacle with Latch — |WW19109-ND@ 131 1158 77.18 | 67489-0005 
1 | without Latch, 2m WM19273-ND 33.07 30.32 27.56 —| 68783-0008 Receptacle Straight w/Latch_|WM19110-ND@ 1.31 11.58 77.18 | 67489-9005 
2_[ HDMI F to DisplayPort M WIM19294-ND. 63.81 58.50 53.18 —174766-0005 11 | 7 _ [Cable B/A Receptacle WM19107-ND@ 1.06 9.37 62.45 | 67489-1005 
3 | DVI-D F to DisplayPort M WM19295-ND 36.80 33.74 30.67 —|74766-0006 Cable Receptacle —e a a ae Sree Ot 
Connector Receptacle A 5 “NDOT i RY AT 7080-4005 
7 Right Angle, SMT, 0.50mm | WM19271CT-NDT a0. 730687 2940.75 [47272-0001 12 | 7 [Plug Right Angle with Shroud |wijsg749TR-NDos 179.36/380 47080-4005 


High Definition Multimedia (HDMI) 
Interface Connector System 


High Definition Multimedia Interface (HDMI) 
connectors and cable assemblies provide 
an uncompressed digital link between 
consumer electronics equipment such as 
DVD players, set-top boxes and audio/video 
monitors such as plasma display screens for 
high-definition televisions. HDMI is a small, 
user-friendly interconnect that provides up 
to 5 Gbps of bandwidth to support high- 
definition video plus multi-channel audio in 
a single cable. 

HDMI Receptacle 


Features: * Optional mounting flange offers ; 9 Pin 19. 
screw panel mounting and grounding Pin 1 
*Dimples provide additional impedance J A —___| 10.0 | 
control * Wide solder tabs for PCB 


hold-down » Grounding fingers provide 
mechanical and electrical stability. 
Specifications: * Circuits/Positions: 19 
« Pitch/Center Spacing: 0.50mm (.020 in.) 
© Voltage: 40V maximum « Current: 0.5A 
maximum 

Cable Assembly 

Features: * Compact, user-friendly design 
meets consumer equipment needs * HDMI- 
DVI cables-DVI backward compatible 
* Mounting flange-protects solder joints; additional grounding * Signal layout-low impedance mismatch » Fully shielded- 
ESD protection 

Specifications: * Gender: Male-to-Male * Cable Length: 1.0m (3.28 feet) * Shielded * Wire Size: 23AWG 


Dim. A| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 
1 HDMI to DVI-Digital 1,000 | WM19082-ND 14.76 13.53 12.30 | 88768-3500 
Cable Assembly 2,000 | WM19090-ND 16.96 15.55 14.14 | 88768-3510 
9 HDMI to HDMI 1,000 | WM19083-ND 13.40 12.29 11.17 | 88768-9800 
Cable Assembly 2,000 | WM19091-ND 15.60 14.31 13.01 | 88768-9810 
— |WM19084CT-NDt 5.50 5.05 4.59 | 500254-1927 
— |WM19084TR-ND$ 1701.50/500 500254-1927 
3 HDMI Receptacle, — |WM19086CT-NDt 2.38 2.19 1.99 | 47151-0001 
Right Angle, SMT — |WM19086TR-ND$ 486.15/350 47151-0001 
— |WM19088CT-NDt 2.38 2.19 1.99 | 47151-1001 
—__|WM19088TR-ND$ 486.15/350 47151-1001 
Panel Mount HDMI 7.5 |WM19085-ND 5.83 §.35 4.87 | 500254-1931 
4 | Receptacle, Right Angle | 9.5 |WM19087-ND 2.38 2.19 1.99 | 47151-0002 
with Screw Flange, SMT | 9.5 |WM19089-ND 2.38 2.19 1.99 | 47151-1002 


+ CutTape + Tape and Reel 


Fig. 1 6.45 15 
sig 
J 


t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


@ RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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0.80mm (.031”) Pitch HandyLink™ 
I/O Interconnect System 


SS PCB Board 


~ 


Molex’s 0.80mm (.031”) pitch 


HandyLink duct family of Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
or Es er Fig. | Description 1 10 25 50 100 Part No. | Qty. Pricing | Part No. 
connectors offers a perfect so- 
lution to any hand-held device | 1 | Plug, 16 Pos., Rt. Angle, SMT Cradle | WM17129CT-NDt 6.24 5.51 = 3.68 2.94 | WM17129TR-ND 290 763.86 | 45560-0161 
design or application. 2 _| Plug, 16 Pos., Vertical, SMT Cradle WM17128CT-NDt 6.24 5.51 = 3.68 2.94 | WM17128TR-ND 290 763.86 | 45560-0160 
The HandyLink family includes | 3 | Receptacle, 16 Pos., Rt. Angle, SMT _| WM17127CT-NDt 441 3.90 =— 2.60 2.08 | WM17127TR-ND 1,000 | 1862.00 | 44828-1162 
a right-angle SMT receptacle, | 4 | Plug, 16 Pos., Vert, PCB Termination | WM17126-ND 6.75 5.96 — 398 3.18 | — = —_| 45593-1600 
aa ee ane Helena 5 | Cable Assembly, 16 Pos., Male -Male | WM17124-ND 27.56 22.05 18.38 = 1470 |= = — | 36697-0001 
anc’ paralle’ mounted crave | 6 | Cable Assembly, HandyLink to USB WM17125-ND 12.99 10.39 8.66 — 693 |— = — | 36697-0021 
connectors for docking appli- 
cations. t+ Cut Tape 


=a DD and DD2 Series 
JAE 0.5mm Connectors 


DD1 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.5A, Power: 1.0A * Rated Voltage: 30VACr.m.s. » Dielectric 
Withstanding Voltage: 500DCV per minute « Insulation Resistance: 1000MQ minimum (Initial) » Contact Resistance: 
50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25°C ~ 75°C Materials and Finishes: Contact: Copper Alloy/ 
Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: Gold flash plating over Nickel ¢ Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: 
Stainless steel/Tin plating over Nickel 

DD2 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A » Rated Voltage: 30VACr.m.s. * Dielectric 
Withstanding Voltage: 300VACr.m.s. per minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum (Initial) » Contact 
Resistance: 50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25° ~ 75°C * Durability Mating Cycles: 10,000 times 
Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Contact: Gold plating over Nickel, Terminal: Tin plating over Nickel 
«Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: Stainless Steel/Main frame: Nickel plating, Through-hole: Tin plating over 


Nickel i nt 
Dimensions in mm 


DA1 Series 0.6mm Connectors 


RoHS 


Low profile surface mount interface connectors for use in compact and slim mobile information terminal devices such as PDAs, 
HPCs, and notebook PCs. Specifications: » Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 250VACr.m.s. 
per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum «Contact Resistance: 50mQ maximum « Operating Temperature: -25°C 
~ 75°C * Applicable Wire Size: AWG #28 maximum Materials and Finishes: « Insulator: Receptacle and Cradle: Plus Nylon 
(UL 94V-0, Black); Plug: Nylon * Contact: Copper Alloy, Gold plating over Lead-Nickel * Lead Contact: Tin * Shell: Steel, Nickel 
Plating 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each JAE 
Fig.| Pos. | (mm) | Description Part No. 25 100 | PartNo. 
10 162 Cradle, Right Angle 
; © | With Hold Down 670-1005-ND 3.87 2.26 2.07 | DATBO1OH91E 
56 | 2695 | Cradle, Right Angle — | 670-1009-1-NDt 7.30 4.14 3.90 | DATBO26H91EE500 
| With Hold Down 670-1009-2-ND$ 1702.40/500 DA1B026H91EE500 
670-1010-ND 669 380 3.57 | DAIPO1OM94E 
1G) || Ae: | Gable Plug 670-1011-ND 6.69 3.80 3.57 | DAIPO10M9SE 
2 670-1012-ND 7.08 4.02 3.78 | DAIPO18MS1E 
Cul Tape Hee, | 210) | Cable Flug 670-1013-ND 7.08 4.02 3.78 | DAIPOteMg2E 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt JAE 26 | 27.0 | Cable Plug 670-1014-ND 678 461 4.07 | DA1P026M92E 
Fig. | Description | Part No. 1 25 100 {| Qty. Pricing Part No. - 
DDi Series — 30 Positions 10 | 17.7 | Receptacle, Right Angle 
1 | Cradle 670-1020-1-ND 5.01 293 268 | 500 1209.98 | DD1B030HA1R500 wit Hold Down eT aLDIZEND SON Pel 1.88 || DAIROIOHIE 
2 | Plug 670-1021-NDt 7.28 4.95 4.37 — — | DD1P030MA1 3 | 418 295 Receptacle, Right Angle 
3__| Receptacle | 670-1022-1-ND 460 269 2.46 | 1,300 | 2147.97/M_| DD1RO3OHA1R1300 > | With Hold Down 670-1018-ND 3.87 2.26 2.07 | DAIRO18H91E 
DD2 Series — 40 Positions Receptacle, Right Angle 
4 | Cradle 670-1023-1-ND 637 434 3.83 | 500 1783.60 | DD2B040HA2R500 26 | 326 | Without Hold Down | 670-1019-ND 492 287 263 | DAIROZ6L91E 
5 | Plug 670-1024-NDt 1178 801 707 | — — | pp2Po4omat - 
6 | Receptacle | 670-1025-1-ND 664 452 399 |1,000| 3534.08 | DD2RO40HP2R1000 —| — | — | Toolfor Dat Series | 670-1188-ND 862.75. =— — — | CT150-6-RHO7 


+ Bulk + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


RLO1 and RLO1S Series 0.8mm Connectors 


Specifications: ¢ Current Rating: 0.5A » Dielectric Withstanding Voltage: 250 VACr.m.s. per minute Insulation Resistance: 100MQ 
minimum «Contact Resistance: 50mQ maximum ¢ Operating Temperature: -25°C ~ 75°C * Applicable PCB Thickness: 1.0mm 
* Applicable Wire Size: AWG #25 ~ #30 (max.) Materials and Finishes: Receptacle: ¢ Shell: Stainless Steel » Contact: Copper 
Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over Nickel; Terminal Area: Gold Flash PPS * Insulator: (UL 94V-0) Black Plug: 
* Backshell: Stainless Steel » Contact: Copper Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over Nickel; Terminal Area: Gold 
Flash PPS « Insulator: Glass-filled Nylon (UL 94V-0, Black) * Hood: Polycarbonate * Clamp Barrel: Copper Alloy Nickel Plated 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


Dim. in mm 


Number of Dimension A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions (mm) Part No. 1 100 Part No. 
RLO1 Series 
12 144 670-1098-ND 5.64 3.29 3.01 RLO1-P12S-C4E 
1 i 670-1099-ND 5.64 3.29 3.01 RLO1-P12S-C5E 
14 1 670-1100-ND 5.85 3.42 3.12 RLO1-P14S-C4E 
57 670-1101-ND 5.85 3.42 3.12__| RLO1-P14S-C5E 
2 12 16.75 670-1102-ND 2.87 1.64 1.40 RLO1-R12PE 
14 18.35 670-1103-ND 3.08 1.76 1.50 RLO1-R14PE 
RLO1S Series 
1.4 670-1104-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36BE 
3 16 1.4 670-1105-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36GE 
1.2 670-1106-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C4E 
1.2 670-1107-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C5E 
4 16 18 670-1108-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-HE 
5 670-1109-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-SE 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA) ( 9157 Series I/O Connectors 


The 9157 series was specifically designed for portable equipment. AVX now offers this two-part system as a_ Features: ¢ Metal latching area integral to socket which saves PCB real estate * Single sprung plug contact 
standard product. The fixed SMT socket is designed to be housed within the confined dimensional constraints design gives 10,000 mating cycles and cleaning/wiping action 
of the portable device. The plug/cover connector has sprung contacts and is designed for termination to 


accessory equipment. There is an option to include a switching RF coax. Applications: * Mobile phones * PDA * Medical * Docking/Charging for any portable device Dim. in mm 


Dim.T| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
Fig. | Description (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Plug, 15 Position, without RF Connector 4.2 478-4506-NDt 5.27 4.51 3.51 = = — | 109157015000006 
Plug, 19 Position, without RF Connector 3.0 478-4508-NDT 7.43 6.36 4.95 = = — | 109157019000006 
2 Plug, 15 Position, with RF Connector = 478-4507-NDt 28.89 24.72 19.26 = = — | 109157015001006 
3 Socket, 15 Position, without RF Connector = 478-4509-1-ND 4.10 3.51 2.73 478-4509-2-ND 600 955.80 | 209157015000006 
Socket, 15 Position, with RF Connector _ 478-4510-1-ND 5.90 5.05 3.93 478-4510-2-ND 600 1375.80 | 209157015001006 
4 Socket, 19 Position, without RF Connector = 478-4511-1-ND 8.96 7.67 5.97 478-4511-2-ND 600 2089.80 | 209157019000006 
5 Cover Kit for 15 Position Plug, Screw/Press Fit, 3.5 Dia. Cable — 478-4512-NDt 5.58 4.78 3.72 — — — | 309157970000035 
+ Bulk 
9257 Series I/O Connectors sel 
AVX offers this plug and socket reduced size system as a standard product. The fixed SMT socket is designed to be mounted on a PCB and 3.00; (TEEEEaeaa| 
housed within a portable device Features: * No latching is required due to the click design of the contacts * Compact size to optimize PCB F =I-0.25 
real estate » Positive alignment and orientation of the plug and socket * 5,000 mating cycles and 1A rated Applications: ¢ Cell Phones REAR VIEW 
¢ Handheld Devices ¢ Industrial Modules * Medical Electronics 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX RON NIEN (oo 
Fig. | Description Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing |Part No. 6.75 0.80 
Ht ees] 5 
1 | Plug, 16 Pos. 478-4513-NDt 4.01 3.43 2.67 |S _— — |109257016001003 3.20 1.20" 3.90 
2 | Socket, 16 Pos.| 478-4514-1-ND 2.97 2.55 1.98 | 478-4514-2-ND 1,100 |1155.00/M |209257016001013 eg tl END VIEW 


+ Bulk 


9175/9176/9177 Series Wire-to-Board Strip IDC Connectors 


The 9175/9176/9177 series from AVX offers customers the ability of connecting individual wires to a single Features: * Small, single row IDC * Uses both stranded and solid wire * Insulators are end-to-end stackable 
row of contacts using IDC technology. Available as a 2- or 3-pin connector, it is both low profile and has a_ for higher pin counts * Uses simple hand tool for higher volume applications Applications: * PCB-to-PCB 
small PCB footprint. The connector is SMT assembled to the PCB prior to assembly of the wire individual wire interconnect * High volume and high speed assembly * Device to PCB interconnect 


Dim. in mm 


No. of Dim. L Wire Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 

Fig. Positions (mm) AWG Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1A 2 5.0 26 478-4515-1-NDt 1.53 13.09 102.00 478-4515-2-NDt 2,000 595.00/M_ | 009175002001006 
1B 3 7.5 28 478-4516-1-ND 1.71 14.63 114.00 2,000 665.00/M | 009175003001006 
18 478-4613-1-ND 1.80 15.20 120.00 1,000 700.00 | 009176002001006 
OA 2 8.0 20 478-4614-1-ND 1.85 15.58 123.00 1,000 718.00 | 00917600201 1006 
22 478-4615-1-ND 1.85 15.58 123.00 1,000 718.00 | 009176002022006 
24 478-4616-1-NDt 1.85 15.58 123.00 1,000 718.00 | 009176002032006 
18 478-4617-1-ND 1.94 16.34 129.00 1,000 753.00 | 009176003001006 
2B 3 12.0 20 478-4618-1-NDt 1.94 16.34 129.00 478-4618-2-NDt 1,000 753.00 | 00917600301 1006 
22 478-4619-1-ND 1.94 16.34 129.00 478-4619-2-ND 1,000 753.00 | 009176003022006 
24 478-4620-1-ND 1.94 16.34 129.00 1,000 753.00 | 009176003032006 
14 478-4897-1-ND NEW! 1.44 12.32 96.00 400 224.00 | 009177001001006 
3A 1 9.0 16 478-4898-1-ND NEW! 1.44 12.32 96.00 478-4898-2-ND NEW! 400 224.00 | 009177001012006 
18 478-4899-1-ND NEW! 1.44 12.32 96.00 478-4899-2-ND NEW! 400 224.00 | 009177001022006 
20 478-4900-1-ND NEW! 1.44 12.32 96.00 478-4900-2-ND NEW! 400 224.00 | 009177001033006 
14 478-4901-1-ND NEW! 2.03 17.33 135.00 ND NEW! 400 315.20 | 009177002001006 
3B 2 18.0 16 478-4902-1-ND NEW! 2.03 17.33 135.00 478-4902-2-ND NEW! 400 315.20 | 009177002012006 
18 478-4903-1-ND NEW! 2.03 17.33 135.00 478-4903-2-ND NEW! 400 315.20 | 009177002022006 
20 478-4904-1-ND NEW! 2.03 17.33 135.00 478-4904-2-ND NEW! 400 315.20 | 009177002033006 
14 478-4905-1-ND NEW! 2.61 22.33 174.00 478-4905-2-ND NEW! 400 406.00 | 009177003001006 
3C 3 27.0 16 478-4906-1-ND NEW! 2.61 22.33 174.00 478-4906-2-ND NEW! 400 406.00 | 009177003012006 
18 478-4907-1-ND NEW! 2.61 22.33 174.00 478-4907-2-ND NEW! 400 406.00 | 009177003022006 
20 478-4908-1-ND NEW! 2.61 22.33 174.00 478-4908-2-ND NEW! 400 406.00 | 009177003033006 
4.25mm 478-4909-ND NEW! 117 — _— = = — | 069177701601001 
Insertion Tool for 9177 Series 1 Position 3.5mm 478-4910-ND NEW! 1.17 = = = = — | 069177701602001 
2.75mm 478-4911-ND NEW! 1.17 = = = = —_|_069177701603001 
4.25mm 478-4912-ND NEW! 1.62 = = = = — | 069177701601002 
Insertion Tool for 9177 Series 2 Position 3.5mm 478-4913-ND NEW! 1.62 = = = = — | 069177701602002 
2.75mm 478-4914-ND NEW! 1.62 = = = = —_|_069177701603002 
4.25mm 478-4915-ND NEW! 2.03 = = = = — | 069177701601003 
Insertion Tool for 9177 Series 3 Position 3.5mm 478-4916-ND NEW! 2.03 — _ = _ — | 069177701602003 
2.75mm 478-4917-ND NEW! 2.03 = = = = —_|_069177701603003 
Hand Tool for 9175 Series. 478-4517-ND 7.61 = = = = — | 069175700401000 
Hand Tool for 9176 Series... 478-4621-NDt 28.22 = = = = — | 067000773001000 
2.1mm Bit for 9176 Hand Tool 478-4622-NDt 9.38 = = = = — | 069176701601000 
1.6mm Bit for 9176 Hand Tool 478-4623-NDt 9.38 _ _— = = — | 069176701602000 


t+ 478-5059-ND NEW! 9175/9176 Series Kit Includes: Insertion Tools, Connectors, PCB Assembly and Universal Handle. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
212 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Has Miniature 10 and Power Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


ST Series 


Applications: * Hand-held terminals * PDA equipment * Notebook computers Temperature: -30°C ~ 80°C * Insulation resistance 100MQ @ 250VDC * Contact 
* Mobile communications equipment »¢ Office automation equipment * Measuring — resistance: 60mQ maximum 

instruments Materials: * Insulator: Glass reinforced thermoplastic, black color, UL94V-0 
Specifications: * Rated Voltage: 100VAC »* Rated Current: 0.5A * Operating * Contacts: Copper alloy, selective gold plating * Shell: Stainless steel, solder plated 


Digi@ Reel” 


Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Tape and Reel) | Hirose 
Fig. | Description Pos.| X vi Part No. 1 10 25 50 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Plug, Solder$ 10 7 25.5 | H11360-ND 3.06 2.54 — 2.12 1.88 _ — | ST40-10S-CV(80) 
Plug, Shielded$ 10 7 25.5 | H11466-ND 3.31 2.74 = 2.28 2.06 = — | ST40X-10S-CV(80) 

1 Plug, Shielded$ 18 7 25.5 | H11361-ND 4.73 3.92 = 3.26 2.94 = — | ST40X-18S-CV(80) 
Plug, Shielded$ 24 vA 25.5 | H11362-ND 4.52 3.75 = 3.12 2.81 _— — | ST40X-24S-CV(80) 
Plug, Shielded* 24 9 25.6 | H10354-ND 5.86 4.85 = 4.04 3.64 = — | ST40X-24S-CV1(80) 
Plug, Solder, Shielded& 26 | 11.4 | 35.7 | H11462-ND 5.25 4.35 3.26 ST40X-36S-CV(80) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables | — = — |H11467-ND 40 .28 = 22 19 = — | ST40X-CM (6.8) 
Cable Clamp for 5.8mm Cables | — = — |H1952-ND 65 46 = 36 31 = — | ST40X-CM(5.8) 

2 |Cable Clamp for 4.0mm Cables | — = — |H10355-ND 35 22 = 15 13 = — | ST40X-CM(4.0) 
Cable Clamp for 4-5mm Cables | — = — |H11518-ND 57 47 = 38 34 = — | ST40X-CM(4.0-5.0) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables | — = — |H11519-ND 65 A6 = 36 31 = — | ST40X-CM1(6.8) 
Cable Bushing 5.8mm => = — |H1953-ND 80 66 = 53 48 = — | ST40X-BS(5.8) 

3 | Cable Bushing 6.8mm = = — |H11517-ND 80 66 = 53 48 = — | ST40X-BS1(6.8) 
Cable Bushing 4.0mm = = — |H11516-ND 57 47 — 38 34 _ — | ST40X-BS(4.0) 
Receptacle, R/A SMD 10 | 10.5 | 11.5 | H1958CT-NDT 1.69 = 1.30 _ 1.04 | 1,500 | 692.00/M | ST60-10P 

4 Receptacle, R/A SMD 18 | 14.5 | 15.5 | H11363CT-NDt 2.08 = 1.60 = 1.28 | 1,500 | 851.00/M | ST60-18P(50) 
Receptacle, R/A SMD 24 | 17.5 | 18.5 | H11364CT-NDt 2.57 = 1.98 = 1.58 | 1,500 | 1051.00/M | ST60-24P(50) 
Receptacle, R/A SMD 36 25 26 | H11463CT-NDt 2.90 _— 2.25 = 1.80 | 1,500 | 1264.00/M | ST60-36P 

5 Plug, R/A Cradle 18 |13.78) 17 | H11465CT-NDt 3.71 —= 2.88 = 2.31 | 900 1531.80 | ST60X-18S 
Plug, R/A Cradle 36 | 24.25 | 27.5 | H11464CT-NDft 4.35 = 3.38 = 2.70 | 900 1795.50 | ST60X-36S 

6 Plug, Vert., Cradle, SMD 18 | 27.6 — |H11365CT-NDt 4.44 = 3.45 _ 2.76 | 400 887.60 | ST80X-18S(50) 
Plug, Vert., Cradle, SMD 24 | 29.9 — | H10356CT-NDt 4.15 = 3.22 = 2.58 | 400 829.60 | ST80X-24S(50) 

7 | Plug, Vert., Cradle, SMD 10 _— — |H1957CT-NDt 3.07 = 2.39 _ 1.91 | 400 614.80 | ST80X-10S 


t Cut Tape $ Use with 4mm Max. Dia. Cables * Use with 5.8mm Max. Dia. Cables 4 Use with 7mm Max. Dia. Cables ( For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


LX Series @Reel® 


Applications: * Digital cameras (DSC) *PDA * Mobile phones »* Low-profile electronics devices Insulator and Covers: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, selective Gold plating 
Specifications: * Rated Voltage: 50VAC ¢ Rated Current: 0.5A * Operating Temperature: -40°C ~ »¢ Metal shield: Stainless Steel Strain relief clamp: Copper Alloy * Self tapping screws: Steel, Trivalent black 
70°C * Insulation resistance: 1000MQ @ 100VDC »* Contact resistance: 70mQ maximum @ 100mA DC chromate Receptacle Materials: « Insulator: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, 
¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 250VAC/one minute Plug Materials: selective Gold plating * Shell: Stainless Steel, solder plated 


No. of Dim. (mm) Price Each Tape and Reel Pricing | Hirose Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Receptacle 
Fig. | Contacts A E 1 10 25 50 100 2,0000 Part No. 
12 8 14.8 H11399-ND 4.38 3.63 _ 3.02 2.72 _— LX40-12P POL 
1 16 8 | 168 | H11400-ND 4.81 3.99 — 332 299 = LX40-16 21.4 


20 8.4 | 18.8 | H11401-ND 5.25 4.35 = 3.62 3.26 _ LX40-20P 
12 6.5 | 10.6 | H11402CT-NDt 2.57 — 1.98 _ 1.58 1007.00/M LX60-12S 
2 16 6.5 | 12.6 | H11403CT-NDt 2.70 = 2.08 _ 1.66 1058.00/M LX60-16S 
20 6.5 | 14.6 | H11404CT-NDt 2.86 = 2.20 = 1.76 1122.00/M LX60-20S 


t+ CutTape For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


MQ212 Series 


Applications: * Mobile phone * PDA * MP3 Player * Portable Audio Equipment and others 


Features: * Conforms to EIAJ RC-5240 mobile phone rectangular connector »* 5.6mm of 
depth helps reduction of PCB mounting area « Integral molding structure of receptacle 
prevents the damage from wrenching and scooping 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Contact mating area: Gold * Number of positions: 10 
* Contact spacing: 0.5mm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * PCB Mount Type: SMT 


* Termination style: Soldering Top Mount Style 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 1,500 Part No. 
1A Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11456CT-ND 1.52 = 1.10 = 90 H11456TR-ND 532.00/M MQ212-10PRT 
Receptacle, Right Angle Through Hole Shell H11460CT-ND 1.52 = 1.10 _ -90 H11460TR-ND 532.00/M MQ212B-10PR 
Receptacle, R/A Through Hole Shell with Positioning Post | H11455CT-ND 1.52 = 1.10 >] -90 H11455TR-ND 532.00/M MQ212-10P 
1B | Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11457CT-ND 1.52 — 1.10 = 90 H11457TR-ND 532.00/M MQ212-10PT 
Receptacle, Right Angle Through Hole Shell H11459CT-ND 1.52 — 1.10 = -90 H11459TR-ND 532.00/M MQ212B-10P 
2 Plug Connector, Right Angle H11458-NDt 1.52 1.24 = 1.00 -90 = = MQ212-10S 
+ Bulk 
3200 Series SMT No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contact A iE Part No. 1 10 10 Part No. 
Applications: * Portable personal computers ¢ Electronic notebooks »* Various OA equipment as ene sadiba 2 ATES: 
* Portable mobile communication equipment Specifications: * Rated Current: 500mA « Rated 8 0.5 12.6 H11349-ND® 3.10 2.57 2.14 | 3260-8S1(55) 
Voltage: AC125V_ «Insulation Voltage: 250MQ or more at DC100V »* Withstanding Voltage: 8 1.0 12.6 H11350-ND@ 4.44 3.68 3.06 | 3260-8S2(55) 
At AC300V rms for 1 minute Materials: Receptacle: « Insulation: Synthetic resin, Black 
* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated * Shell: Stainless steel, Solder-plated Plug: 1 8 15 12.6 BSS 1: NDe. 3.10 2.57 2.14 | 3260-883(55) 
* Insulation: Synthetic resin, Black »* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated » Shell: 10 0.5 14.2 H11346-ND@ 4.55 3.77 3.14 | 3260-10S1(55) 
Copper alloy, Solder-plated * Cover: Synthetic resin, Black 10 1.0 14.2 H11347-ND® 4.55 3.77 3.14 | 3260-10S2(55) 
10 1.5 14.2 H11348-ND@ 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S3(55) 
Fig. 1 — ig. 12 15 14.2 H11461-ND@ 3.09 2.57 2.14 | 3260B-12S3(56) 
Receptacle 
8 18 15.1 H11345-ND® 4.81 3.99 3.32 | 3240-8P-C(50) 
2 10 21 16.7 H11343-ND@ 3.28 2.72 2.26 | 3240-10P-C(50) 
12 21 16.7 H10005-ND 5.28 4.37 3.64 | 3240-12P-TO-C 
12 21 16.7 H11344-ND@ 5.51 4.56 3.80 | 3240-12P-TO-C(50) 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 213 


Has Miniature 1O and Power Connectors (cont) 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


3500 Series SMT Fig. 1 — Forward Fig. 2 — Reverse 


Applications: Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, office automation equipment, Receptacle Receptacle 
measuring instruments. 

Specifications: Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A. Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. Insulation Resistance: 1,000MO or greater/ 
250VDC. Withstand Voltage: 350VAC for 1 minute. Contact Resistance: 40m0 or less. Insertion/Removal Life: 20,000 times. 

Materials: * Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2um over palladium plating. 
Shell: Stainless steel, Solder plating. * Plug: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 
0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts (mm) Part No. u 10 50 Part No. 
1 10 20.8 H11354-ND® 5.92 4.90 4.08 3560-10S(50) Fig. 4 — Plug 
16 25.6 H11357-ND® 6.55 5.55 4.67 3560-16S(50) 
10 20.8 H10016-ND 6.00 4.97 4.14 3560-10SR 
2 10 20.8 H11355-ND® 5.92 4.90 4.08 3560-10SR(50) 
16 25.6 H11358-ND® 6.55 5.55 4.67 3560-16SR(50) 
16 25.6 H11359-ND® 6.55 5.55 4.67 3560-16SR1(50) 
3 16 = H10017-ND 7.23 6.12 §.15 3560-16P-PG 
16 _ H11356-ND® 7.18 6.08 5.11 3560-16P-PG(50) 
4 10 95.3 H11352-ND® 8.33 7.24 6.52 3540-10P-CV(50) 
16 6.2 H11353-ND® 11.96 11.07 9.93 3540-16P-CV(50) 
@ RoHS Compliant 


MQ172 Series Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 


Features: Ultra Miniature/Low Profile Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) 
x 6mm (D) for the 3 contact type, this series is ideal for today's miniature, lightweight 
electronic products. 


Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy 
phone system), Notebook PCs, Electronic measuring instruments 


Ratings: Rated Current: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 
terminals and 0.5A for other 2 terminals.) Temperature Range: -30°C ~ 75°C. Rated 
Volt: DC 30V or less AC 40V or less 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 

1 3 Plug, Unshielded H10485-ND 2.83 2.35 1.96 1.74 MQ172-3SA-CV(50) 

2 4 Plug, Shielded H10486-ND 2.99 2.48 2.06 1.86 MQ172X-4SA-CV(50) 

3 3 Receptacle, Unshielded, Loose H10487-ND 3.10 2.57 2.14 1.93 MQ172-3PA(55) 

Loose Piece Cut Tape Tape and Reel 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Contacts Part No. 100 Part No. Part No. 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H10488-ND 2.09 MQ172X-4PA(55) H10488CT-ND 2.88 2.40 2.16 H10488TR-ND 1560.00 MQ172X-4PA(66) 


RP34 Series Compact Plastic Connector for AC Adapter 


Straight Plug 


A compact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook type personal computers. Plug is available in either 
straight type or right-angle type. Receptacle is very compact with a 10mm square mating surface and 11.3mm depth. Features: * Snap-lock locking and D-shaped 
mating section for easy insertion and disconnection * One of the three poles is designed for grounding terminal * Snap-fit assembling method for plug eliminates 
use of screws ¢ External appearance is simplified cubical shape and fits well to any equipment. Materials: * Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin 
containing glass, and PBT resin UL94V-0, black * Male Terminal: Brass with silver plating * Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 

Contacts Description Part No. il 10 100 Part No. 
3 ; ; HR1286-NDt 4.35 3.60 2.70 RP34-8SP-3SC(71) 
4 Plug with Socket, Straight HR1287-NDt 2.83 2.35 1.74 RP34-8SP-4SC(71) 
3 Plug with Socket, Right Angle HR1285-NDt 4.35 3.60 2.70 RP34-8P-3SC(71) 
3 ees HR173-ND 2.08 1.73 1.28 RP34-8R-3PDL 
4 Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.31 1.92 1.42 RP34-8R-4PDL 
= Conn. Term Female, 18-22AWG, Tin HR175-ND 68 56 A1 RP34-SC-112 
= Hand Crimp Tool for RP34 Contact H9956-ND 1158.30 — = RP34-1/CR-HT 
—_ Hand Crimp Tool for RP34 Ferrule H9945-ND 344.47 — = RP34-TC-01 


t+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND) 


RP34L Series Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of conventional RP34 series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type) 
Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment 


[22.47 1800] 


Bast: yet 


9.7 7 
7 


single-core 

shielded cable 

core conductor: AWG #18 

shielded cable: AWG #18-equivalent 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Positions Description Part No. i 25 100 Part No. 
1 2 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1289-ND@ 3.07 2.39 1.91 RP34L-5R-2PD(71) 
2 3 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1290-ND@ 3.07 2.39 1.91 RP34L-5R-3PD(71) 
3 2 Cable-Integrated Forming Straight Plug to pig-tail HR1288-ND@ 16.47 15.38 14.28 RP34L-5PA-2SC(1857)(71) 
4 3 Straight Plug HR1292-NDt@ 3.65 2.84 2.27 RP34L-5PA-3SC(71) 
5 3 Right Angle Plug HR1291-NDt@ 3.65 2.84 2.27 RP34L-5LP-3SC(71) 
— aunt Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND§ 40 24 -19 RP34L-SC1-212(01) 
= = Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND$ 816.00/8,000 RP34L-SC1-212(01) 
= = Hand Crimp Tool H9946-ND 1264.90 _ = HT-102/RP34L-SC1-212 
+ Order Crimp terminals separately § Cut Tape + Tape and Reel @ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
214 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: * The selective plating unisex contact is used for both plug and 
receptacle housings. * Two pairs of contacts at both ends are sequenced 
for power circuits. They are longer than the others. The molding material 
is UL94V-0 glass-reinforced polyester. * The guide pin is made of steel 
nickel plated to be strong enough against accidental coupling shock. »* The 
connectors have passed UL, CSA and TUV standards. 

Applications: * PPC, Data Communications, Vending machines, Instrument, 
Automatic equipment, etc. Specifications: * Operating Temperature 
Range: -10°C ~ 60°C » Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A 
¢ Insulation Resistance: 5000M0O or less at DC 500V * Withstand Voltage (1 
minute): Power: AC 3000V; Signal: AC 1000V * Current Rating: Power. 13A 
maximum (AWG #14 use) Signal: 7A maximum (AWG #14 use) * Voltage 
Rating: Power. AC600V Signal: AC250V Material: « Insulator: PBT (UL94V-0), 
blue * Contact: Phosphor bronze, selective gold over nickel plating 


Connectors — QRIP Series 


Fig. 1— : 
Receptacle Pl 
Housing Y 


Housing 


Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 713.70 = — | TC-QR/P1-SC1A 
Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 741.00 _ — | TC-QR/P1-PC2B 
Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 565.25 = — | TC-QR/P1-PC2A 
Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 741.00 _ — | TC-QR/P1-SC2B 
Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 565.25 _ —_ | TC-QR/P1-SC2A 


Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel 
application. This is a smaller rectangular size version of the QR/P and 
QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Wires 
are connected to the connectors without solder for easier connection 
and higher reliability. QR/P6 series are miniaturized versions of the 
QR/P and QR/P1 series. Rectangular multi-contact rack and panel 
connectors for plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 
contacts for highly efficient and reliable crimp termination. Features: 
* Offers smooth insertion/extraction and stable contact pressure 
through point-blade contact, and allows for the deviations in contact 


Fig. 1 - QR/P4 
Male Housing 
use with QR/P1 
Male Contacts 


Fig. 2 - QR/P4 
Female Housing 
use with QR/P1 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Circuits A B Cc Part No. i 10 50 Part No. 
1 16 70 - = H3243-ND 6.41 5.31 4.42 QR/P-16S-C(01) 
RoHS Compliant 
4 4 _— _ H10144-ND 6.71 4.73 3.94 QR/P-48-C(51) 
8 52 _ _ H10140-ND 5.92 4.90 4.08 QR/P-8S-C(51) 
1 12 61 _ = H10141-ND 6.35 5.26 4.38 QR/P-12S-C(51) 
16 70 — a H10142-ND 7.22 5.98 4.98 QR/P-16S-C(51) 
24 86.5 - _— H10143-ND 7A 6.27 5.28 QR/P-24S-C(51) 
4 4 5 18.5 H3246-ND §.31 4.40 3.66 QR/P-4P-C(01) 
8 52 5 18.5 H3248-ND 5.51 4.56 3.80 QR/P-8P-C(01) 
2 12 61 5 18.5 H3240-ND 5.92 4.90 4.08 QR/P-12P-C(01) 
16 70 5 18.5 H3242-ND 6.76 5.60 4.66 QR/P-16P-C(01) 
24 86.5 5.5 18 H3244-ND 7.23 6.12 5.15 QR/P-24P-C(01) 
Loose Piece Cut Tape+ 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Tape & Reelt | Hirose 
AWG | Part No. 1 10 | Part No. 10 Qty. | Pricing | Part No. 
Unisex Crimp Contacts — RoHS Compliant 
14~16|H3250-ND 1.33 10.82 | QR/P-XC-111(12) 10.94 44.13 | 3,500 | 330.00/M | QR/P-XC-211(12) 
18 ~ 24|H3251-ND 1.33 10.82 | QR/P-XC-121(12) 10.94 44.13 | 5,000 | 324.00/M | QR/P-XC-221(12) 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H3250CT-ND) 
t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H3250TR-ND) 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Hand Crimp Tool, 14-16AWG H9913-ND 741.00 TC-2100-111 
Hand Crimp Tool, 18-24AWG H9914-ND 741.00 TC-2100-121 
Extraction Tool H9915-ND 12.42 TC-2100-21 


Connectors — QR/P1 Series 


QR/P1 series connectors are small and compact high density versions 
of original OR/P series. Available in 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimps 
terminals assure positive and reliable termination with minimum labor. 
Features: * The coupling mechanism assures stable and reliable 
contact pressure through point and blade contact, in addition to 
smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations 
in the coupling length specific to the plug-in connection * One 
opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 contacts), 
and 3 pairs (in 32 contacts) can be used as power supply contacts. 
They are spaced further apart than the others so as to have enough 
creeping distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation 
materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of steel nickel 
plated to be strong enough against accidental coupling shock. » The 
mount of a receptacle housing is done through floating bushes. Thus, 
they may help to give more smooth coupling of connectors by self- 
adjusting function. Specifications: * Operating Temperature Range: 


Fig. 1 
Housi 


Housi 


— Plug 
ing 


Fig. 2 — Socket 


ing 


length specific to plug-in connection » Miniaturized by separating Female Contacts 
power contacts from signal contacts * Miniaturized using guide pins 
integral with the insulator * The connectors of the series have passed 
UL, CSA and TUV standards Applications: *PPC * Transmission, 
automation, reception and data communication equipment 
Vending machines » Measuring instruments * Switch boards QR/ 
P4 Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Rated 
Voltage: Power: AC 300V; Signal: AC 250V » Rated Current: Power: 
3A; Signal: 1A * Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: 
AC 500V «Insulation Resistance: Minimum 5000MQ at DC 500V 
* Contact Resistance: Power: Maximum 15mQ at DC1A; 
Signal: maximum 15mQ at DC1A « Material: /nsu/ator: PBT 
resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor bronze, Selective 
gold plated over nickel QR/P6 Specifications: * Operating 
Temperature: -10°C ~ 60°C * Rated Voltage: AC 120V 
¢ Rated Current: Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A 
Withstand Voltage (for 1 minute): Power Unit: AC 1000V; Signal 
Unit: AC 500V « Insulation Resistance: 5000MO or less at DC 500V 
¢ Contact Resistance: Power Terminal: 10mQ or less at DC1A: Signal Terminal: 15mQ or less at DC1A « Materials: 
Insulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel under plating 


Fig. 3 - QR/PG 
Male Housing A 
use with QR/P1 3.5 < 
Male Contacts 


Fig. 4 - QR/P6 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
QR/P4 Series 
8 34.68 H10103-ND 3.65 3.03 2.52 | QR/P4-8P-C(01) 
12 39.8 H10093-ND 4.58 3.80 3.16 | QR/P4-12P-C(01) 
1 16 44.84 H10095-ND 5.48 4.54 3.78 | QR/P4-16P-C(01) 
24 55 H10097-ND 5.92 4.90 4.08 | QR/P4-24P-C(01) 
32 67.7 H10099-ND 6.41 5.31 4.42 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 6.50 5.50 4.63 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 4.12 3.41 2.84 | QR/P4-8S-C(01) 
12 39.8 H10094-ND 4.79 3.96 3.30 | QR/P4-12S-C(01) 
9 16 44.84 H10096-ND 6.41 5.31 4.42 | QR/P4-16S-C(01) 
24 55 H10098-ND 6.84 5.67 4.72 | QR/P4-24S-C(01) 
32 67.7 H10100-ND 6.55 5.55 4.67 | QR/P4-32S-C(01) 
40 77.86 H10102-ND 7.36 6.23 5.24 | QR/P4-40S-C(01) 
QR/P6 Series 
6 32.67 H10111-ND 2.99 2.48 2.06 | QR/P6-6P-C(01) 
3 12 41.47 H10105-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P6-12P-C(01) 
16 46.55 H10107-ND 3.35 2.79 2.32 | QR/P6-16P-C(01) 
24 56.71 H10109-ND 3.65 3.03 2.52_|_QR/P6-24P-C(01) 
6 32.67 H10112-ND 3.65 3.03 2.52 | QR/P6-6S-C(01) 
4 12 41.47 H10106-ND 3.89 3.22 2.68 | QR/P6-12S-C(01) 
16 46.55 H10108-ND 5.02 416 3.46 | QR/P6-16S-C(01) 
24 56.71 H10110-ND 4.58 3.80 3.16 | QR/P6-24S-C(01) 
Tools 
Extraction Tool for QR/P4 Series H10130-ND 10.26 _ — | TC-QR/P4-21 
Extraction Tool for QR/P6 Series H10299-ND 36.26 = —_|_TC-QR/P6-21 


Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This 


-10°C ~ 60°C * Voltage: Power Terminal AC 250V; Signal Terminal: AC 125V © Current: Power Unit. 13A maximum 
(AWG 14 use); Signal Unit. 3A * Withstand Voltage: Power Terminal AC 1000V; Signal Terminal AC 500V » Insulation 
Resistance: 5000MO higher at DC 500V «Contact Resistance: Power Unit: 10mQ or less at DC1A; Signal Unit: 


15mQ or less at DC1A * Material: /nsu/ator. Polyethylene terephthalate, black; Terminat Phosphor bronze, selective is a smaller rectangular size version of the QR/P and QR/P1 series. Electrodes Fig. Le Male 
gold plating with nickel under plating available are 8, 12 and 20. Wires are connected to the connectors without Housing 
solder for easier connection and higher reliability. Features: * The connector 
No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose of this series is about 20% smaller in length than that of the QR/P4 series 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. with the same number of electrodes * Wires of AWG 20-28 can be connected 
% DAG. with the two pairs of terminals on the two sides, while wires of AWG 24-28 
2 24 _ BLE NE — 5.69 4.74 | QR/P1-248-C(01) can be connected with the terminals for signals * The pins give stable contact | Fig. 2 - Female 
RoHS Compliant pressure because of their point contact with the receptacle blades, and havea | Housing 49%, 
8 46.4 H10151-ND 5.28 437 3.64 | QR/P1-8P-C(51) larger allowance for the variation of connection length * The connectors have <= 
12 51 H10145-ND 571 4.73 3.94 | QR/P1-12P-C(51) passed UL, CSA and TUV standards Applications: * PPC » Transmission, 
7 apt automation, reception and data communication equipment » Vending 
: 16 57.6 HIOTA7_ND) 6.18 6.12 4.26 | QR/P1-16P-C(51) machines * Measuring instruments »* Switchboards Specifications: 
24 68.8 H10149-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P1-24P-C(51) * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C © Withstand Voltage (for 1 minute): 
32 85.5 H10153-ND 8.79 7.44 6.26 | QR/P1-32P-C(51) Power Supply. AC 2000V; Signal Unit: AC 500V Insulation Resistance: 
8 46.4 H10152-ND 571 4.73 3.94 | QR/P1-8S-C(51) 1000MO or less at DC 500V * Contact Resistance: 30m0 or less at DC1A * Material: /nsulator: Polycarbonate resin 
42 51 H10146-ND 6.41 531 4.42 QR/P1-128-C(51) UL94V-0, Black; Contact: Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 
2 16 57.6 H10148-ND 6.84 567 4.72 | QR/P1-16S-C(51) Nato Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
24 68.8 H10150-ND 7.31 6.05 5.04 | QR/P1-24S-C(51) Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
32 85.5 H10154-ND 8.51 740 6.66 | QR/P1-32S-C(51) 8 27 H10116-ND 3.09 257 2.14 | QR/P8-8P-C(01) 
1 12 31 H10002-ND 3.16 2.62 2.18 | QR/P8-12P-C(01) 
Digi-Key Erlcsleach Hirose 20 39 H10114-ND 374 3.10 2.58 | QR/P8-20P-C(01) 
Description Part No. 1 : 10 50 Part No. 8 27 H10117-ND 3.19 2.64 2.20 | QR/P8-8S-C(01) 
TT-GRWG- Mal Gontacts = fells Compliant 85] ORPH-PCTB-121(4) 2 12 31 H10113-ND 3.63 3.00 2.50 | QR/P8-12S-C(01) 
i » Male 3 a : : . i 20 39 H10115-ND 4.21 3.48 2.90 R/P8-20S-C(01 
14-16AWG, Female H10090-ND _ 1.01 82 | QR/P1-SC1B-121(12) Contact OR (01) 
18-24AWG, Male H10085-ND = 75 60 | QR/P1-PC1A-111(12) omecss: 
18-24AWG, Female H10089-ND _ al 57 | QR/P1-SC1A-111(12) 20-24AWG, Male H10118-ND = 35 .27 | QR/P8-PC-111 
20-24AWG, Male H10088-ND _ 75 60 | QR/P1-PC2B-121(12) 20-24AWG, Female H10119-ND _ 35 -27_| QR/P8-SC-111 
20-24AWG, Female H10092-ND _ 13 59 | QR/P1-SC2B-121(12) 24-28AWG, Male H10003-ND = 35 27 | QR/P8-PC-121 
24-28AWG, Male H10087-ND — 353 43 | QR/P1-PC2A-111(12) 24-28AWG, Female H10120-ND — 35 97 | apves-sc-121 
24-28AWG, Female H10091-ND = 52 42 | QR/P1-SC2A-111(12) 
Tools Tools 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 741.00 —  — | TC-QR/P1-PC1B Hand Crimp Tool, 20-24AWG Pao 741.00 = — | TC-OR/PS-111 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 71370 — — | TC-OR/P1-PC1A Hand Crimp Tool, 24-28AWG HR1171-ND 741.00 = — | TC-OR/P8-121 
Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 741.00 = —_| TC-QR/P1-SC1B Extraction Tool HR1172-ND 10.36 _ —_| TC-QR/P8-21 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 215 


= No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP 
= H Fig. | Contacts Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Tyco Electronics _ 12 1.04 ay A30607-ND 93 77.21 308.82 | 1-1586037-2 
hathaneaiBiem bute 14 1.21 (30.6) ‘A30608-ND 1.00 83.00 331.99 | 1-1586037-4 
16 1.37 (34.8) A30609-ND 1.07 88.79 355.15 | 1-1586037-6 
4 18 1.54 (39.0) A30610-ND 1.12 93.62 374.46 | 1-1586037-8 
AM P VAL-U-LOK Con nectors 20 1.70 (43.2) A30611-ND 1.25 104.23 416.93 | 2-1586037-0 
22 1.87 (47.4) A30612-ND 1.32 110.02 440.08 | 2-1586037-2 
Description: * Low cost, wire-to-wire and wire-to-board connectors with 4.2mm x 4.2mm centerline = 2.08 (51.6) ee0sie ND = 140 HG78 oT Be SBO0S7 4 
Features: * Easy mate and unmate with positive latch design * UL 94V-2 * Products are lead free « Intermateable Right Angle Without Pegs 
and interchangeable with Molex Mini-Fit, Jr. and intermateable AMP-DUAC connectors 2 .21 (5.4) A30614-ND 61 50.67 202.67 1586041-2 
Ratings: * Voltage Rating: G00VAC * Current Rating: 9 Amps Max. in 2-position applications + Dielectric 4 38 (9.6) A30615-ND 67 55.74 222.94 1586041-4 
Withstanding Voltage: 1500VAC minimum * Component recognized by UL and Certified by CSA * UL 6 .54 (13.8) A30616-ND 74 61.65 246.59 1586041-6 
File No. E28476 and CSA File No. 208567 8 .71 (18.0) A30617-ND 81 67.56 270.23 | 1586041-8 
10 -87 (22.2) A30618-ND 87 72.62 290.49 | 1-1586041-0 
12 1.04 (26.4) A30619-ND 1.08 90.36 361.43 | 1-1586041-2 
5 14 1.21 (30.6) A30620-ND 1.16 96.27 385.07 | 1-1586041-4 
16 1.37 (34.8) A30621-ND 1.23 102.18 408.72 | 1-1586041-6 
18 1.54 (39.0) A30622-ND 1.29 107.25 429.00 | 1-1586041-8 
20 1.70 (43.2) A30623-ND 1.41 117.38 469.52 | 2-1586041-0 
22 1.87 (47.4) A30624-ND 1.48 123.29 493.16 | 2-1586041-2 
24 2.03 (51.6) A30625-ND 1.56 130.05 520.19 | 2-1586041-4 
Right Angle With Flange 
2 -35 (9.0) A30626-ND 60 50.12 200.46 | 1586043-2 
4 -52 (13.2) A30627-ND 61 50.72 202.86 | 1586043-4 
6 69 (17.4) A30628-ND 62 51.83 207.30 | 1586043-6 
8 .85 (21.6) A30629-ND 98 82.04 328.14 | 1586043-8 
10 1.02 (25.8) A30630-ND 1.06 88.18 352.73 | 1-1586043-0 
12 1.18 (30.0) A30631-ND 1.32 109.72 438.88 | 1-1586043-2 
6 14 1.35 (34.2) A30632-ND 1.40 116.90 467.60 | 1-1586043-4 
16 1.51 (38.4) A30633-ND 1.43 119.31 477.22 | 1-1586043-6 
18 1.68 (42.6) A30634-ND 1.44 120.21 480.82 | 1-1586043-8 
20 1.84 (46.8) A30635-ND 1.45 120.61 482.42 | 2-1586043-0 
22 2.01 (51.0) A30636-ND 1.80 149.71 598.84 | 2-1586043-2 
24 2.17 (65.2) A30637-ND 1.89 157.92 631.66 | 2-1586043-4 
Wire Size Material and Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Part No. 1 100 500 | Part No. 
Plug Contacts 
Brass, Pre-Tin A30646-ND 17 2.51 11.09 | 1586316-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30648-ND 15 3.26 14.38 | 1586316-3 
(Oia ig WHeasured 2622 Brass, Gold A30647-ND 21 13.71 60.47 | 1586316-2 
fram enter to cotter Phos. Brz., Gold A30649-ND 23 14.62 64.52 | 1586316-4 
Brass, Pre-Tin A30650-ND 17 2.51 11.09 | 1586314-1 
of screw hole) Phos. Brz., Pre-Tin A30652-ND 15 3.26 © 14.38 | 1586314-3 
co 1s Brass, Gold A30651-ND 21 13.71 60.47 | 1586314-2 
Nolet Di joni Digi-K Prici AMP Phos. Brz., Gold A30653-ND 23 14.62 64.52 | 1586314-4 
‘ jo. of imension igi-Key ricing Receptacle Contacts 
Big® Contacts; elinch (rim) oss Bert No, ul 100 BOOS EBartiNa Brass, Pre-Tin Ag0638-ND 17251 11.09 | 1586317-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30640-ND 15 3.26 14.38 | 1586317-3 
Plugs - Panel Mount 26'-\22 Brass, Gold A30639-ND 83 21.20 98.54 | 1586317-2 
2 .21 (5.4) A30578-ND 20 7.62 33.61 794953-2 Phos. Brz., Gold A30641-ND :37 23.75 104.78 | 1586317-4 
4 .38 (9.6) A30579-ND 21 8.38 36.96 | 794953-4 Brass, Pre-Tin A30642-ND Gla 2.51 11.09 | 1586315-1 
6 54 (13.8) A30580-ND 20 9.22 40.66 | 794953-6 22-18 Phos. Brz., Pre-Tin A30644-ND a5’ 3.26 14.38 | 1586315-3 
8 .71 (18.0) A30581-ND 21 10.14 44.73 | 794953-8 - Brass, Gold A30643-ND 33 21.20 = 93.54 | 1586315-2 
10 .87 (22.2) A30582-ND 21 11.15 49.19 1-794953-0 Phos. Brz., Gold A30645-ND -37_ 23.75 104.78 | 1586315-4 
12 1.04 (26.4) A30583-ND 22 12.27 54.12 1-794953-2 Tools 
1 14 1.21 (30.6) A30584-ND .21 13.49 59.52 1-794953-4 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 22-26AWG A30666-ND 384.00/1 91387-1 
16 1.37 (34.8) A30585-ND .23 14.84 65.47 | 1-794953-6 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 18-22AWG A30667-ND 489.35/1 91388-1 
18 1.54 (39.0) A30586-ND 25 16.33 72.03 | 1-794953-8 
20 1.70 (43.2) A30587-ND 28 17.96 79.24 | 2-794953-0 
22 1.87 (47.4) A30588-ND 31 19.75 87.14 | 2-794953-2 . . 
24 2.08 (51.6) A30589-ND 3421.73 95.86 | 2-794953-4 AM P Metrimate Pin and SP 
Plugs - Free Hanging 
2 21 (5.4) A30654-ND 20 7.62 33.61 | 1586000-2 Socket Connectors 
4 -38 (9.6) A30655-ND .21 8.38 36.96 1586000-4 
6 54 (13.8) A30656-ND 20 9.22 40.66 1586000-6 Product Facts: * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
8 .71 (18.0) A30657-ND .21 10.14 44.73 1586000-8 E28476 « Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 * Tested to VDE requirements 
10 -87 (22.2) A30658-ND 21 ANAS: 49.19 1-1586000-0 outlined in VDE Test Report No. 4751-1431-1029/A11 3544 * Designed to meet IEC (440 V) requirements 
12 1.04 (26.4) A30659-ND 22 12.27 54.12 1-1586000-2 ¢ Polarized housings * Housings made of UL rated 94V-0 thermoplastic 
2 14 1.21 (30.6) A30660-ND 21 13.49 59.52 1-1586000-4 
16 1.37 (34.8) A30661-ND .23 14.84 65.47 | 1-1586000-6 
18 1.54 (39.0) A30662-ND 25 16.33 72.03 | 1-1586000-8 
20 1.70 (43.2) A30663-ND 28 17.96 79.24 | 2-1586000-0 
22 1.87 (47.4) A30664-ND 31 19.75 87.14 | 2-1586000-2 
24 2.03 (51.6) A30665-ND 34 21.73 95.86 | 2-1586000-4 
Receptacles - Free Hanging 
2 .23 (5.8) A30590-ND .20 7.62 33.61 794954-2 
4 -39 (10.0) A30591-ND 21 8.38 36.96 | 794954-4 
6 -56 (14.2) A30592-ND .20 9.22 40.66 | 794954-6 
8 .72 (18.4) A30593-ND 21 10.14 44.73 | 794954-8 
10 -89 (22.6) A30594-ND 21 11.15 49.19 | 1-794954-0 
12 1.06 (26.8) A30595-ND 22 12.27 54.12 1-794954-2 
3 14 1.22 (31.0) A30596-ND 21 13.49 59.52 1-794954-4 
16 1.39 (35.2) A30597-ND .23 14.84 65.47 | 1-794954-6 
18 1.55 (39.4) A30598-ND 25 16.33 72.03 | 1-794954-8 
20 1.72 (43.6) A30599-ND 28 17.96 79.24 | 2-794954-0 
22 1.88 (47.8) A30600-ND 31 19.75 87.14 | 2-794954-2 
24 2.05 (52.0) A30601-ND .34 21.73 95.86 | 2-794954-4 
Vertical With Pegs 
2 .21 (5.4) A30668-ND .38 31.74 126.95 1586039-2 
4 -38 (9.6) A30669-ND Al 33.76 135.02 1586039-4 
6 .54 (13.8) A30670-ND 42 35.01 140.05 1586039-6 
8 .71 (18.0) A30671-ND 56 46.45 185.80 | 1586039-8 
10 -87 (22.2) A30672-ND 62 51.51 206.05 1-1586039-0 
12 1.04 (26.4) A30673-ND 81 67.56 270.23 | 1-1586039-2 
4 14 1.21 (30.6) A30674-ND 87 72.62 290.49 | 1-1586039-4 
16 1.37 (34.8) A30675-ND 93 77.69 310.75 1-1586039-6 
18 1.54 (39.0) A30676-ND 98 81.91 327.65 | 1-1586039-8 No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
20 1.70 (43.2) A30677-ND 1.09 91.20 364.81 2-1586039-0 Fig. |Positions Type A Part No. 1 100 | PartNo. 
22 1.87 (47.4) A30678-ND 1.16 96.27 385.07 | 2-1586039-2 2 7 a 
24 2.03 (51.6) A30679-ND 1.23 102.18 408.72 | 2-1586039-4 Square Grid Housings — RoHS Compliant 
Vertical Without Pegs 4 829 (21.06) 703 (17.86) | A29192-ND 1.14 .74 | 207016-1 
ji en Ga Sean ica ae en) Pla 1 6 Receptacle 1.024 (26.01) .703 (17.86) | A29198-ND 1.30 84 | 207153-1 
4 6 54 (13.8) ‘A30604-ND ‘52 43.66 174.63 | 1586037-6 9 (Use Pin Contacts) | .976 (24.79) 937 (23.80) | A29200-ND 1.67 1.08 | 207440-1 
8 71 (18.0) A30605-ND ‘64 53.08 212.31 | 1586037-8 12 1.173 (29.79) 937 (23.80) | A29194-ND 2.09 1.35 | 207018-1 
10 87 (22.2) A30606-ND 71 58.87 235.48 | 1-1586037-0 ; 
(Continued) 


216 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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+ Tyco Electronics AMP Meirimate Pin and Socket Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each =| AMP No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. |Positions Type A B Part No. 1 100 | PartNo. Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. ‘il 100 | Part No. 
18 4.592 (40.44) 937 (23.80) | A29202-ND 241 1.55 | 207443-4 Gold A30076-ND 12.03 6.59 | 207496-3 
Receptacl 
1] 24 eect 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29204-ND 278 1.79 | 207305-1 7 Gold | Socket ) 890 (22.61) 610 (15.49) | pss5o7 De® = 14.61 6.36 | 207496-9 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) | A29196-ND 3.71 2.38 | 207020-1 Tin 430077-ND 466 3.78 | 2075241 
4 829 (21.06) .703 (17.86) | A29191-ND 1.08 68 | 207015-1 é Tin | ccoket | 4.090 (27.69) .610 (15.49) | 433298-ND@ 4.52 3.66 | 207524-7 
6 1.024(26.01) 703 (17.8) | A29197-ND 1197 | 207152 Gold 090 (27-69) 610 (15-48) | 39078-ND 748 392 | 207524-3 
9 Plug .981 (24.92) 937 (23.80) | A29199-ND 1.59 1.02 | 207439-1 Gold A33299-ND@ 6.92 3.79 | 207524-9 
2 12 (Use Socket 1.173 (29.79)  .937 (23.80) | A29193-ND 2.09 1.35 | 207017-1 Tin A30079-ND 5.65 4.58 | 207526-1 
18 Contacts) 1.592 (40.44) 937 (23.80) | A29201-ND 241 1.55 | 207442-1 Tin A33300-ND@ 5.46 4.42 | 207526-7 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29203-ND 276 1.77 | 207304-1 9 Gold | Socket | 1.090 (27.69) 840 (21.34) | panne np 15.82 8.66 | 207526-3 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) | A29195-ND 3.31 213 | 207019-1 Gold A33301-ND@ 15.29 8.37 | 207526-9 
In-Line Housings — RoHS Compliant tbs ees ee aa pie 
In -ND® * A P 
3 1.033 (26.25) 485 (12.32) | A29206-ND 147.75 | 207359-1 7 | 12 | gota | Socket | 1-280 (82.51) 840 (21.34) | panngo np 11.85 6.49 | 207528-3 
3/ 6 Receptacle | 1.625 (41.30) 485 (12.32) | A29208-ND 1.51 97 | 207376-1 Gold A33303-ND 11.42 6.25 | 207528-9 
10 | (Use Pin Contacts) | 2.413 (61.30) 485 (12.32) | A29190-ND 3.87 2.49 | 207397-1 Tin 7430083-ND 941 7.62 | 207530-1 
16 3.413 (86.70) 459 (11.65) | A292114-ND 2.89 1.86 | 207543-1 Tin A33304-ND@ 9.07 735 | 207530-7 
18 Socket | 1.863 (47.32) .840 (21.34 : : 
3 Plug .933 (23.70) me A29207-ND 1.19 77 | 207360-1 Gold (tse) (21.34) | 430084-ND 21.07 11.53 | 207530-3 
‘ 6 (Use Socket | 1-524 (88.70) = A29209-ND 1.80 1.16 | 207377-1 Gold A33305-ND 20.33 11.13 | 207530-9 
10 Contacts) 2.311 (58.70) = A29210-ND 4.93 1.25 | 207396-1 Tin A30085-ND 11.95 9.68 | 207532-1 
16 3.535 (89.79) = A29212-ND 2.25 1.45 | 207542-1 24 Tin | Socket | 1.863 (47.32) 1.006 (25.55)| A33306-ND® 11.53 9.34 | 207532-8 
Hermaphroditic Housing (Uses both Pin and Socket Contacts) — RoHS Compliant Gold feieeeAl) see" 12.99 | 2078828 
ET eRe aa aR e Tin A30087-ND 24.07 19.49 | 207534-1 
H . : i Tin A33308-ND 17.03 13.79 | 207534-8 
36 |) Goig | Socket | 2-453 (62.81) 1.006 (25.55)) a anogs ND 33.44 18.30 | 207534-3 
No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP Gold A33309-ND@ 32.25 17.65 | 1-207534-0 
Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. 1 100 | Part No. In-Line Vertical Headers 
Square Grid Vertical Headers Tin A30089-ND 5.04 3.62 | 207365-1 
Tin A30061-ND 6.00 4.30 | 207119-1 3 Tin Pin | 1.451 (36.86) _ A33310-ND® 4.86 3.49 | 207365-7 
Ti A33283-ND@ 579 4.15 | 207119-8 Gold : : A30090-ND 6.21 4.46 | 207365-3 
4 Pin | .890 (22.61) —.500 (12.70) ; . Gold A33311-ND@ 6.00 4.30 | 207365-8 
Gold A30062-ND 852 6.11 | 207119-3 : : 
Gold A33284-ND@ 8.22 5.90 | 1-207119-0 Tin A30091-ND 6.63 4.76 | 207583-1 
: 6 Gold | Pin | 2.042 (51.87) a A30092-ND 8.70 6.24 | 207583-3 
in ; BOS UUK 5.10 3.66 | 207158-7 Gold A33313-ND@ 8.40 6.02 | 207583-7 
6 Gold | Pin | 1.090 (27.69) .500 (12.70) | A30064-ND 7.32 5.25 | 207158-3 8 : 
Gold A33285-ND 7.05 5.06 | 1-207158-0 Tin , A30093-ND 9.57 6.86 | 207584-1 
- 10 Gold | Pin | 2.829 (71.86) — A30094-ND 12.75 9.14 | 207584-3 
La pects Bae 2 ee Gold A33315-ND@ 12.33 8.84 | 207584-8 
in ‘ -NDe 7415. 7441-7 
9 Pin | 1.090 (27.69) .737 (18.72) Tin A30095-ND 42.72 9.12 | 207599-1 
Gold A30066-ND 1119 8.02 | 207441-3 Tin Raat 15 apt saiao'| anredace 
Gold A33287-ND@ 10.83 7.77 | 1-207441-0 16 Gold | Pin [4041 (102.64) — A30096-ND 1797 12.88 | 207599-3 
P Tin A30067-ND 12.00 8.60 | 207120-1 Gold A33317-ND@ 17.37 12.45 | 207599-7 
49 Tin | pin | 4.280 (32.51) 737 (18.72) | 433288-ND@ 8.40 6.02 | 207120-9 Tin 430097-ND 3.68 2.98 | 207609-1 
Gold A30068-ND 12.51 8.97 | 207120-3 Tin A33318-ND@ 3.57 2.89 | 207609-6 
Gold A33289-ND@ 12.06 8.65 | 207120-8 3 | goig | Sovket | 1.439 (36.55) — A30098-ND 5.86 3.21 | 207609-3 
fr ' Gold A33319-ND@ 5.67 3.11 | 207609-7 
48 Gold | pin | 1.963 (47.92) 737 (18.72) | 430070-ND 21.09 15.12 | 207444-3 
Gold A33291-ND@ 20.37 14.60 | 207444-8 Tin A30099-ND 4.94 4.00 | 207611-1 
Tin A30071-ND 16.02 11.49 | 2067634 6 Tin | Socket | 2.031 (51.59) — A33320-ND 4.77 3.86 | 207611-6 
: Gold A30100-ND 8.32 4.56 | 207611-3 
mT Tin | pin | 4.963 (47.92) 941 (23.90) | 433292-ND® 15.48 11.10 | 1-206763-1 9 
Gold ; cae , A30072-ND 32.52 23.31 | 206763-3 uh Pees G a a pres 
Gold A33293-ND 22.59 16.19 | 1-206763-3 in = -ND® aT ; 7613+ 
10) ota | Socket | 2.819 (71.60) A30101-ND 1224 6.70 | 207613-3 
Tin A30073-ND 23.79 17.05 | 207121-1 Gold A33323-ND@ 11.82 6.47 | 207613-7 
36 Gold | Pin | 2.453 (62.31) .941 (23.90) | A30074-ND 47.97 34.38 | 207121-3 
paras AE SN) O41 (28:00) PM sco 041s | c071010 Tin A30102-ND 15.58 12.62 | 207615-1 
: : 16 Gold | Socket 4.007 (101.78)  — A30103-ND 18.15 9.94 | 207615-3 
F F Tin | socket | 890 (22.61) 610 (15.49) | 430075-ND 7.29 5.90 | 207496-1 Gold A33325-ND@ 17.52 9.59 | 207615-7 
Tin A33296-ND® 7.01 5.68 | 207496-7 @ ROHS Compliant 
Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip 
Size | Diameter |Contact | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Desc. AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Crimp 
Pin A [= — —-|- 1324CT-ND 38.52 176.55 | — = — | 66106-6 
Pin A |.A31991-NDe 45 32 | 1-66107-1 | A31991CT-ND® 37.90 173.69 | A31991TR-ND@ | 4,000 | 189.48/M | 1-66106-5 
Socket | 26-24] .035-055] A |— _ =—|/- A31992CT-ND® 59.83 274.23 | A31992TR-ND@ | 4,000 | 299.16/M | 1-66108-5 
Pin B | A1344-ND@ 93 .65 | 66107-4 | A1344CT-ND@ 64.79 296.97 | A1344TR-ND® | 4,000 | 323.97/M | 66106-8 
Socket B | A1345-ND@ 1411 .78 | 66109-4 | A1345CT-ND@ — 80.53 369.09 | A1345TR-ND@ | 4,000 | 402.65/m | 66108-8 
Pin A |.A31989-ND@ 45 31 | 1-66103-8 | A31989CT-ND® 38.73 177.50 | A31989TR-ND@ | 4,000 | 193.64/M | 2-66102-5 
Socket | o4 09) o4p-ogo | A | AS1990-NDe 54 .38 | 1-66105-9 | A31990CT-ND® 47.60 218.17 | A31990TR-ND@ | 4,000 | 238.01/M | 3-66104-0 
Pin ~ B | A1342-ND@ 72 51 | 66103-4 | A1342CT-ND@ 63.55 291.25 | A1342TR-ND® | 4,000 | 317.73/M | 66102-9 
Socket B | A1343-ND@ 1.16 81 | 66105-4 | A1343CT-ND@ 76.35 349.92 | A1343TR-ND@ | 4,000 | 381.74/M | 66104-9 
Pin A |.A31987-ND@ 45 31 | 1-66099-5 | A31987CT-ND® 37.97 174.02 | A31987TR-ND@ | 4,000 | 189.84/M | 1-66098-8 
Socket | 4e4¢) ogo-190 | A | A31988-ND® 54 38 | 1-66101-9 | A31988CT-ND® 40.53 185.75 | A31988TR-ND@ | 4,000 | 202.64/M | 1-66100-9 
Pin a B | A1340-ND@ 73 51 | 66099-4 | A1340CT-ND@ 68.43 313.62 | A1340TR-ND@ | 4,000 | 342.14/M | 66098-9 
Socket B | A16080-ND@ 86 61 | 66101-4 | A16080CT-ND® 75.74 347.12 | A16080TR-ND® | 4,000 | 378.68/M | 66100-9 
Tools 
, ; - Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60/1 305183 
Se Egy Bea orien’ PRO-CRIMPER Tool with Die Set. ” A9920-ND 145.50/1 58495-1 
PRO-CRIMPER I/II! Repair Kit ve A34584-ND 48.00/1 679221-1 
B Selective gold with 301 gold Certi-Crimp Tool, 26-24 AWG ... A9951-ND 519.12/1 91515-1 
on electrical engagement Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG ... Ee A9839-ND 519.12/1 91523-1 
area over 50u nickel on entire . 
contact Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG ..........ccccccccccscececscsssesescseseesseseeesesesesessstseseetsnseseeeeees A9841-ND 468.14/1 91505-1 


@ RoHS Compliant 
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= TycoElectronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 2,3 & 4 Circuits, In Line 
Single Circuit 


aE | 2,3, ee Circuits, In Line Ce © 
_| r hE F 
S _s | Pin Housing Detent Lock = f i 


at it 
. ; : (ec! 
Pin Housing (Cap) Ke) cofB) 4 | | ll og 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


3 & 4 Circuits, In Line [sae t 930 | 


Mounting Holes 


6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix 


6, 8 & 10 Circuits, Dual Row 12 Circuits, 


L. -.660 : : i* 785 bk 930 4 CS | Dual Row 
218 240 195 ia oO = hDS 
t 


850 —4 
Socket Housing [ 


U j ' | S Mate with Free Hanging Socket Connectors 


Housing Material: Natural nylon Pin Material: 
Copper alloy. Note: Use standard pin for 


+ + 360 


* Pin Housing (Cap) .062" (1.57 mm) thick PC board. Use long tail 


Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) for .125” (3.18 mm) thick PC board. 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


cc 


l : 
t 


|-— .930 —+| j— .850 —> iz 725 +] 


Mating parts include socket housings, 
a vertical PC Board socket header 
and the insulation displacement 
connectors (IDC) Specifications: 
¢ Pre-Tin Solder Tail: width .052” 
(1.32mm) ¢ Housing Material: 
Nylon, black »* Flammability Rating: 
UL94V-2  * Contact: Phosphor 
bronze ¢ Pin Material: Copper alloy 
Recommended PC Board Layout: 
.061” (1.57mm) thick PC Board. 


No. of Dimensions — Inch Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension -Inch | Digi-Key Pricing AMP. 
Cir. |Description AB Cc DE _ F | PartNo. 1 100 | Part No. Circuits| Description A B_ | PartNo. 1 100 | Part No. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) — Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing 
RoHS Compliant Pre-Tin with Detent Lock 515 — | A1208-NDe 62 44.78 | 350209-1 
3 [Pin Housing 890 645 123 123 810 —| At1400-ND 31 19.85 1-480305-0 Gold with Detent Lock 515 — | A32180-NDe 241 151.37 | 1586512-2 
Socket Housing | .890 .645 123 123 —  .630| A1401-ND 36 23.05| 1-480304-0 iat rosie au a = Pee A Pre ee 
q |PinHousing [7.090.845 123.128 7.010 —| At402-ND 38 24.11/1-480426-0) | > Boe e ork 515 = alle, zs 20'| 1586530" 
Socket Housing | 1.090 845 123 123 =— _.830| A1403-ND 80 51.38| 1-480425-0 Lock Long Tall 515 — | At4366-NDe 1.78 127.78) 350540-1 
5. |Pin Housing 850 575 138 138 655  —| At1404-ND 62 39.80] 1-480276-0 PrecIin Detent 
Socket Housing | 850 575 138 138 =— _.565| _A1405-ND 1.02 65.15| 1-480273-0 Lock Long Tail 515 — | A14367-ND@ 1.08 = 77.69 | 350422-1 
g |PinHousing [1.085 815 135135905 —|A1406-ND 1.08 69.14] 1-480277-0 Pre-Tin with Detent Lock 715 — | At210-NDe 99 71.24] 350210-1 
Socket Housing | 1.085 815 135 135 =— —.805| A1407-ND 4.21 77.53| 1-480274-0 Gold with Detent Lock 715 — | A32181-NDe 3.22 230.51 | 1586514-2 
jo [PinHousing [1.320 1.050 135 135 1.145 —| A1424-ND 1.29 82.61] 1-480278-0 3 _ | Pre-Tin Positive Lock 715 — | At14368-NDe 1.89 135.17) 350541-1 
Socket Housing | 1.320 1.050 135 135 — 1.045] A1425-ND 1.39 89.47) 1-480275-0 Gold Positive Lock 15 =| A82187-ND@ 3.63 260.36 | 1586532-2 
jg [PinHousing [1.555 1.290.133 133 1.382 = —| A1426-ND 1.82 116.63] 1-480324-0 Be 715 — | At4370-NDe 1.42 101.72) 350423-1 
Sooket Housing | 1.955 1.290 133.133 — 1.280) _a1427-ND 2.04 131.16] 1-480323-0 Pectin with Detent Look 3 ——feeerorine 33 e575 SEO 
Fig. 2- Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) — Gold with Detent Lock 915 = A32182-ND@ 257 184.17 | 1586515-2 
RoHS Compliant Pre-Tin Positive Lock 915 — | A14371-NDe 1.80 129.18) 350543-1 
ae nae Pr ata Gold Positive Lock 915 —_|_A32188-NDe 4.99 357.62 | 1586534-2 
i i . : = =|- = = : . .57| 1-480350- “Tin Positi 
Chee A | eteeTin Posie 915 = — | A14373-NDe 3.19 228.73 | 350544-1 
Socket Housing | 300 1240 — — —  —| At408-ND 31 _-8.71| 1-480351-0 a we 
1 |Positive Lock —  — — 260 870 —| A1409-ND 31 8.74| 1-480349-0 Lock Long Tal 915 — | A14374-NDe 1.66 118.99) 350424-1 
Pin Housing 300 1.325 a _— —!] A25388-ND* ‘41 26.58] 1-480401-0 Gold Detent Lock Long Tail 915 = A32185-ND® 8.49 608.29 | 1586525-2 
Pre-Tin Positive 
SocketHousing | — — — 260 095 A25389-ND* 31 14.11| 1-480400-0 Lock Dual Row 705 — | Al214-NDe@ 1.28 91.47) 1-380999-0 
Pin Housing 610 930 330 —  — —| At4i0-ND 31 11.07] 1-480319-0 Gold Positive A1215-ND 5.78 414.12 | 2-380999-0 
Socket Housing | — —  — 530 860 .295| A1411-ND 31 11.02] 1-480318-0 6 Lock Dual Row 705 = _|_A33353-NDe 5.41 387.52 | 2-1586546-0 
Pre-Tin Positive 
2 Pin Housing 610 930 330 — — —| A25756-ND* 76 48.97| 1-480498-1 Lock Long Tail Dual Row | “2° — | A14376-ND@ 1.99 142.76 ) 350425-1 
Socket Housing | — — — 530 860 .295| A25757-ND* 74__47.18| 1-480303-1 Pre Tn Post 900 — | At216-NDe 1.48 106.18) 350212-1 
Pin Housing ‘810 930 325 — —  —| At400-ND 31 19.85] 1-480305-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — — — 825 850 .290| A1429-ND 32 20.84] 1-480303-0 8 Lock Long Tail -900 — | At4377-NDe 2.25 161.50 | 350426-1 
3 |pin Housing 610 930 325 — — —J A2s414-nD* 67 43.04] 1-480387-0 BOSE 900 — | as21e3-NDe 6.22 445.74 1586518-2 
Socket Housing = _ — .825 .850 .290| A25415-ND* 73 46.79] 1-480388-0 Pre-Tin Positive 
PinHousing [1.010 930 330 — —  —| A1402-ND 38 24.11/ 1-480426-0 Lock Dual Row 1085 —_[RBISENDe, ng Ule5i26,| 1aeee 
Socket Housing | — — — 1.030 850 _.310| A1431-ND 32 20.30| 1-480424-0| | 19 | Gold Positive 1.095 — | At219-ND 8.77 628.74 | 2-380991-0 
at Lock Dual Row : A33354-ND® 8.21 588.36 | 2-1586544-0 
Pin Housing | 1.010 930 .330 — — —| A25416-NDt 1.85 118.36|794132-1 PreTin ratte, 1.005 _— (eee ash. 9a4-09'| aent04 
Socket Housing | — _— 1.030 850910 RAZEAIANETA 5394.05) 770827~1 Pre-Tin Positive Lock 1290 —— | AI437o-NDe 3.28 234.74 | S60213-1 
[Pin Housing 0 — — — — —(RAMoND 90 57.54/1-480340-0| | 42 | Pre-Tin Positive 
Socket Housing 610 A1413-ND 63 40.64| 1-480270-0 Lock Long Tail 1.290 — | At14380-ND@ 3.42 244.90 | 350220-1 
3 [Pin Housing 900 — — — — —| At206-ND 98 63.11] 1-480345-0 Pre-Tin Positive Lock 1.680 —_ | A14381-ND® 4.04 289.37 | 350214-1 
Socket Housing 805 A1207-ND -66 42.60] 1-480283-0 16 Pre-Tin Positive 
f 1.680 — | A14382-NDe 5.28 378.15) 350427-1 
jo [PinHousing [4.098 AAT A-ND 113 72.35] 1-480339-0 Lock Long Tail 
Socket Housing 1.00 A1415-ND 1.27 _ 81.42] 1-480285-0] + yy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated  @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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+ Tyco Electronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of Dimension —Inch | Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension -Inch | Digi-Key Pricing AMP 
Circuits) Description A B Part No. 1 100 Part No. Circuits) Description A B Part No. 1 100 | Part No. 
Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate with Socket Housing - UL94V-2 — Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header — RoHS Compliant 
RoHS Compliant 4 | PinHeader, In-Line = — | A25424-ND 222 158.78 | 770829-1 
4 | Pre-Tin, with Detent Lock 915 — | a25422-ND 1.02 72,80 | 794236-1 Fig. 8 - Insulation Displ tC tor (IDC) — RoHS Compliant 
Housing Material UL94V-0 . . a ig. - insulation Displacemen ‘onnec! ‘or (| ) — Hol ompliian 
12 | Gold with Positive Lock 1.290  — | A32184-ND 9.45 677.03 | 1586520-2 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 - — | At4383-ND 69 55.62 | 770156-2 
Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate with Pin Housing - UL94V-2 — Pre-Tin, 22AWG, Red, ULS4V-0 am —_[RBeos Sea 98___79.42 | 704036-8 
RoHS Compliant Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-2 = — | A14384-ND 6955.62 | 770156-4 
SReTnaIelna Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 = —__|_A25434-ND 98 79.42 | 794036-2 
4 SMT Compatible 1.000 — | A25425-ND 1.35 109.45 | 794287-1 Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-2 = —~ | A14385-ND 69 55.62 | 770156-3 
6 | Pre-Tin, Matrix 700 —T 28763: 26321250 | 3506414 Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-0 = —__|_A25435-ND 1.22 98.46 | 794036-1 
9 | Pre-Tin, Matrix 960 — | A25764-ND 1.68 136.00 | 350642-1 Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-2 = — | A25436-ND 1.06 86.05 | 770156-5 
12 | Pre-Tin, Matrix 1.200  — | A25426-ND 3.22 260.95 | 350643-1 Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-0 = —__|_A25437-ND 98 79.42 | 794036-4 
15 | Pre-Tin, Matrix 1.440  — | A25765-ND 3.94 318.96 | 350644-1 Dust Covers for IDC Parts - UL94V-2 — RoHS Compliant 
Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing — RoHS Compliant For Feed-To Wiring, Polyester, White | — — | A25438-ND Py 16.82 | 770232-1 
2 | Socket Housing (Plug) 435 — | A14357-ND 5535.24] 1-480720-0 |_| For Feed-Thru Wiring, Polyester, White] — — | A25439-ND 22 17.43 | 770233-1 
3 | Socket Housing (Plug) 630 — | A14358-ND 1.15 73.66 | 1-480721-0 ; - ak DA Fi - 
4 | Socket Housing (Plug) 830 — | A14359-ND 1.25 80.38 | 1-480722-0 Fig.'9 = Gommoning Tabs *'Use: WHh Pin Housing — RoHS Compliant 
Es 5 te Mie Teint owe tive kok) — ee aaa 3 Holes, Brass Tn Plated 39208 | a25d26-ND or sat enea24 
6 | Pin Housing (Cap) 705 — | A14361-ND 94 60.15 | 1-480271-0 eeiatel : : : ; 
6 | Socket Housing (Plug) — 610 | A1413-ND 63 40.64] 1-480270-0 Tools 
8 | Pin Housing (Cap) 900 — | A25410-ND 1.57 100.97 | 1-480284-0 | | CERTI-CRIMP™ Crimp Tool, 30-22AWG, .035”-.055” Insulation Diameter | A9951-ND 519.12/1] 91515-1 
10 | Pin Housing (Cap) 1.095 — | A25411-ND 1.80 115.67 | 1-480286-0 | | CERTI-CRIMP Crimp Tool, 24-18AWG, .043"-.100” Insulation Diameter A9948-ND 551.57/1| 91528-1 
12_|_Pin Housing (Cap) 1.290 —_|_A25413-ND 1.97 ___ 126.44 | 1-480288-0 | | CERTI-CRIMP Crimp Tool, 24-18AWG, .060-.100” Insulation Diameter A9974-ND 495.95/1| 91512-1 
| operas Housing (lua) tao eee tee hese | Lagoieoe | | CERTECRIMP Crimp Tool, 20-14AWG, 100-130" Insulation Diameter | A9908-ND 457.32/1] 91604-1 
7 eee vai ) ses Reet 20s 13194 | 1-480438.0 | |PRO-CRIMPER™ II Crimp Too! Without Dies A9996-ND 66.00/1| 354940-1 
alte a : : = PRO-CRIMPER IV/III Repair Kit A34584-ND 48.00/1| 679221-1 
Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing — PRO-CRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 24-18AWG A25418-ND 159.99/1) 90574-1 
RoHS Compliant PRO-CRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 20-14AWG A25419-ND 168.00/1| 90575-1 
2 | UL94V-2, Nylon, Natural 600 —_|_A25753-ND 2.03 145.82 | 794120-1 Die Set for PRO-CRIMPER Ill 24-18AWG A9940-ND 106.05/1) 90574-2 
3 | UL94V-0, Nylon 800 —_[-A25429-ND 2.78 198.96 | 643488-1 Die Set for PRO-CRIMPER Ill 20-14AWG A9939-ND 115.50/1| 90575-2 
UL94V-2, Nylon, Natural 1.000 — | A25430-ND 1.52 109.15 | 641737-1 Contact Extraction Tool A1419-ND 13.23/1) 465644-1 
UL94V-2, Nylon, Natural, Contact Insertion Tool A9998-ND 19.38/1) 91002-1 
4 Surface Mount Compatible| 1-000 = — | A@5431-ND 2.47 176.97 | 770846-1 Contact Insertion Tool (Tweezer Type) A1444-ND 17.06/1| 455830-1 
UL94V-0, Nylon 1.000 = _|_A25432-ND 2.31 165.86 | 1-641737-1 | + Uy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated @ RoHS Compliant 


AMP Contacts 


* Carries up to 15 amps maximum 


(based on 30°C temperature rise) For PC board with the following 


* Low insertion/extraction forces specifications: 


* UL recognized for 250 volts, AC/DC * Board Thickness: .062” (1.57mm) 
° CSA certified * Board Hole Size: .057” (1.45mm) 


Socket 


Insul. Dia. Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Description Range (Inch) | Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 

Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 2.17 14.59 | 61174-1 A25547CT-ND _ 58.33 |A25547TR-ND 8,000 35.00/M | 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 2.17 14.59 | 61173-1 A25548CT-ND 32.08 58.33 |A25548TR-ND 6,500 35.00/M | 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG = = =|) = A25549CT-ND 68.28 101.63 |A25549TR-ND 8,000 78.18/M |350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin .040 - .075 A25550-ND 3.44 23.13 | 61173-4 A25550CT-ND 66.18 120.33 |A25550TR-ND 6,500 72.20/M |350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 17.00 114.34 | 61174-5 A25552CT-ND — 858.80 |A25552TR-ND 8,000 515.28/M | 350079-5 
Socket, Brass, Gold A25767-ND 17.00 114.34 | 61173-5 = = - = _ =—|-— 

Pin, Brass, Pre-Tin A1422-ND 1.47 9.89 | 60618-1 _ _ - = =— —|— 
Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 1.45 9.76 60617-1 _ — — |-— — —|-— 

Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 3.20 21.54 | 60618-4 A25554CT-ND — 120.33 |A25554TR-ND. 8,000 72.20/M |61116-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-18AWG A25555-ND 3.20 21.54 | 60617-4 A25555CT-ND = 90.10 |A25555TR-ND 7,000 54.06/M |61314-4 
Pin, Brass, Gold 060 -.100 A1432-ND 13.88 93.39 | 60618-5 = — - = =— =—|— 
Socket, Brass, Gold A1433-ND 13.88 93.39 | 60617-5 A1433CT-ND — 859.85 /A1433TR-ND 7,000 515.91/M | 61314-5 
Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 16.76 112.75 | 60618-6 _ _ — |= _ —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 14.31 96.26 | 60617-6 A25559CT-ND — 738.30 |A25559TR-ND 7,000 442.98/M |61314-6 
Pin, Brass, Select Gold = = 1 A25560CT-ND 254.36 378.63 |A25560TR-ND 8,000 291.26/M |61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin A1420-ND 1.45 9.76 | 60620-1 A97887CT-ND 24.64 36.68 |A97887TR-ND 5,000 28.22/M |61118-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.45 9.76 | 60619-1 A97888CT-ND 24.64 36.68 |A97888TR-ND 5,000 28.22/M |61117-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 3.20 21.54 | 60620-4 _ _ — |= _ —|- 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 400 - 130 A25562-ND 3.20 21.54 60619-4 — _— — |-— — —|-— 

Pin, Brass, Gold A1434-ND 13.16 88.55 | 60620-5 A1434CT-ND — 858.80 /A1434TR-ND 5,000 515.28/M |61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 13.88 93.39 | 60619-5 — _ - = _ —|— 
Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 15.93 107.17 | 60619-7 A25565CT-ND — 1021.88 |A25565TR-ND 5,000 613.13/M |61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin A25568-ND 2.17 14.59 | 350639-1 | A25568CT-ND _ 69.53 |A25568TR-ND 3,000 55.62/M | 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin 115 Max. = _ =) |= A25567CT-ND 36.43 54.23 |A25567TR-ND 3,000 55.62/M | 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Bronze, Pre-Tin (stacked) = = =| — A25769CT-ND 68.15 101.44 |A25769TR-ND 3,000 104.04/M | 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 3.20 21.54 | 350638-4 | A25570CT-ND — 130.05 |A25570TR-ND 3,000 104.04/M | 350557-4 

Fig. 2 - PC Board Contacts 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin _— A24727-ND 2.06 13.84 61518-1 _— — — |-— — —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin — A24728-ND 217 14.59 61320-1 _— — — |-— — —j|-— 
Keying Plug 
Nylon, Natural UL94V-2 _ A16066-ND - 15.68 | 200821-1 = _ - = =— =—|-— 


Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area and inside wire barrel over .000050 minimum nickel Select Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area over .000050 minimum nickel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 219 


= TycoElectronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


Features: Characteristics: Approvals: 
° Wire-to-wire and wire-to-board pin and receptacle connector system = Voltage Rating: 250VAC * Current Rating: 5 Amp maximum on 20 * Underwriters Laboratories Inc. 
* Contacts are on 3mm (.118 inch) centerline spacing AWG wire ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ File No. E28476 


Fig.4 NEW! 


553 
(14,04) 


Anil (3.86) 


4 
0.236 (6.0) ~¥ 364 (9.24) 


Pick up button Dp 


No. of] Dim. No. of| Dim. 
Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP 
Fig. | cuits | (mm) |Plating} Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price |Part No. Fig. | cuits | (mm) |Plating| Part No. fl 100 1,000) Part No. Qty.| Price |Part No. 
Plug Housing — Single Row, Free Hanging - RoHS Compliant 12 | 18.85| — |A30274-ND 115 74 58)— _ —|1-794616-2 
2 6.85 | — |A30236-ND 45. 29 + 23/— = —]1445049-2 14 | 21.85} — |A30275-ND 129 83 65/— — —|1-794616-4 
3 9.85 | — |A30237-ND 52 34 26/— = —1|1445049-3 16 | 24.85| — |A30276-ND 148 92 72)/— _ —|1-794616-6 
4 |12.85} — |A30238-ND 59 38 30/— = —|1445049-4 5 18 | 27.85} — |A30277-ND 1.57 1.01 .79;/— _ —|1-794616-8 
5 15.85 | — |A30239-ND 66 43 33/— —_ —|1445049-5 20 | 30.85| — |A30278-ND 1.71. 110 .86)— _ — |2-794616-0 
6 | 18.85 | —_|A30240-ND 73 AT 37 |— ori — [1445049-6 22 | 33.85; — |A30279-ND 185 119 94/— — —|2-794616-2 
1 7 | 21.85| — ]A30241-ND 80. 52) A1[— = —|1445049-7 24 | 36.85; — |A30280-ND 1.99 1.28 1.01]— - —|2-794616-4 
8 | 24.85] — |A30242-ND 87 56 44) — = —|1445049-8 Plug Housing — Dual Row, Panel Mount - RoHS Compliant 
9 | 27.85] — |A30243-ND 94 61 48;— = —|1445049-9 71385 | Jas0o8T-ND 7 a ed — =Vaais2 
10 | 30.85} — |A30244-ND 1.01 65 Bt ]— - —|1-1445049-0 = : = = = : 
4 | 6.85 A30282-ND 59 38.30 794615-4 
11 | 33.85} — |A30245-ND 1.08 70 55|/— - —|1-1445049-1 
12 | 36.85 A30246-ND 115.74 58 1-1445049-2 6 | 385 | — eee 1 Se _ pal pes 
| — (ie 2 : dl — =) 5 : 8 | 12.85] — |A30284-ND 87 «56 44] — - —|794615-8 
Plug Housing — Single Row, Panel Mount - RoHS Compliant 410 | 15.85) — |A30285-ND 1.01 6551 ee 5 —|1-794615-0 
2 | 6.85 | — |Be0287ND 450.29 23 Ee = — (1445048-2 g | 12 | 1885; — |A30286-ND 115.7458) — | —|1-794615-2 
3 | 985 |) — pepe 52 4 26 ie =|, =e 14 | 21.85) — |A30287-ND 1.29 83 .65|— —| —}1-794615-4 
4/1285) — [Bocese nD 59 38.0 ie = — |taan0de-4 16 | 24.85] — |A30288-ND 143.92 72|— —|  —|1-794615-6 
§ | 15.85) — |A80250-ND 66 43 33 ee = — /1448048-5 18 | 27.85] — |A30289-ND 157 1.01 .79|— —|  —|1-794615-8 
6 | 18.85) — (Bepesanp 3 A737 ie Fai] = HARSOABS 20 | 30.85] — |A30290-ND 171 4.10 .6|— —|  —|2-794615-0 
2 | 7 | 21.85) — )A30252-ND 8005241 | — = — |1445048-7 22 | 33.85; — |A30291-ND 185 1.19 .94/— = —|2-794615-2 
: ares _ Reece a = ve = _ ail oie 24 | 36.85| — |A30292-ND 1.99 1.28 1.01|— _ —|2-794615-4 
to | 30.85} — |A30255-ND 101 65 51|— —| — —|1-1445048-0 Receptacle Housing — Dual Rew — Rohs Compliant 
11 | 33.85] — |A30256-ND 1.08 70 55;— _ —|1-1445048-1 2 |) 4.00 | — /A80293-ND AQ 27 21) — = — |794617-2 
12 | 36.85} — |A30257-ND 115.74 58|/— - —|1-1445048-2 4 | 7.00 | — |A30294-ND 46 30.24) — = — |794617-4 
Receptacle Housing — Single Row - RoHS Compliant ber 7 Ree a = a a = _ Lae 
2 | 7.00 | — ]A30258-ND 45 2923) — —|  —/1445022-2 to | 16.00) — A30297-ND ‘6140 31/— —| — —h1-794617-0 
3 | 10.00) — |A30259-ND 52 3427 |— - —|1445022-3 ao 13900 aa ae ae 
4 | 13.00) — |A30260-ND 59.38 =—.30;— - —|1445022-4 od : : AA he is a8 ; 
5 |4600/ — |a3o261-ND 66434 |— a — |4445000-5 7 | 44 | 2200} — |agoz99-no 74 48 .38;— - —|1-794617-4 
8 | 19.00/ — |a3o26e-ND 73 47 a7 | — _ —|4445022-6 16 | 25.00} — |A30300-ND 81 53) |— - —|1-794617-6 
3 | 7 | 22.00; — ]A30263-ND 80.52) AT [— = —|1445022-7 oe irs _ ene = = pe Bo = Slain 
8 | 25.00] — |A30264-ND 68 44 35|— - —|1445022-8 f : 22 
9 | 2800! — {azo26s-No ‘4 eta | — — —|4445022-9 22 | 34.00; — |A30303-ND 408 70 ~.55|/— = —|2-794617-2 
40 | 31.00} — |A30266-ND 1.02 66 .51/— = —|1-1445022-0 24 | 37.00 | — _|A30304-ND 1.19.77 .60|— = —|2:794617-4 
11 | 34.00] — |A30267-ND 1.09 70 55|/— - —|1-1445022-1 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
12_| 37.00] — _|A30268-ND 1.16.75 59|— = —|1-1445022-2 2 | 7.00 | Gold [A30325-ND 71 123° 77/— = —]1445093-2 
NEW! Receptacle Housing — Single Row, Low Profile - ROHS Compliant NEW! 3 10.00} Tin |A30315-ND 2.02 145 91}— _ —|1445050-3 
2 | 70 | — ]A09175-NDE 33. 21)= = —jp009047-2 3 | 10.00] Gold |A30326-ND 2.02 145 .91/— - —|1445093-3 
3 | 100 | — |agg176-NDf 5238S | — = — |2029047-3 4 | 13.00] Tin |A30316-ND 234 168 1.06|— _ —|1445050-4 
4 | 130 | — Jag9177-ND$ 0 437 | — - —|o099047-4 4 | 13.00] Gold |A30327-ND 234 1.68 1.06 |— - —|1445093-4 
4} 2 | 70 | — Jagot7e-noo 45° 33) 2t|— - —|2029102-2 5 | 16.00] Tin [A30317-ND 265 191 1.20/— _ —|1445050-5 
3 | 10.0 | — |A99179-NDO 52.38) 24; — - —|2029102-3 8 | 6 | 19.00] Tin )A30318-ND 297 2413 1.34;/— _ —|1445050-6 
4_| 13.0 | —_ |a99180-NDO 60 43 27;— _ —|2029102-4 6 | 19.00] Gold |A30329-ND 297 213 1.34;/— _ —|1445093-6 
Plug Housing — Dual Row, Free Hanging - RoHS Compliant 8 | 25.00] Tin |A30320-ND 3.60 259 1.63;— _ —|1445050-8 
> 1385 | = A30269-ND 5.093; = 046162 8 | 25.00] Gold |A30331-ND 3.60 259 1.63|— - —|1445093-8 
4 | 6.85 | — |A30270-ND 59 «38 30/— = —|794616-4 9 | 28.00] Tin |A30321-ND 392 281 177/— = —|1445050-9 
5 | 6 | 985] — |a30271-ND 3 AT a7 = —|794616-6 10 | 31.00] Tin ]A30322-ND 423 3.04 1.91;— _ —|1-1445050-0 
8 | 12.85] — |A30272-ND 87 5644; — — —|794616-8 10 | 31.00] Gold |A30333-ND 423 3.04 1.91|— - —|1-1445093-0 
10 | 15.85} — |A30273-ND 1.01.65 51 ]— = —|1-794616-0 | +CutTape  $Black 0 Natural (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) Digi@Reel* 


Authorized Distributor 


No. of] Dim. No. of] Dim. 
Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | (mm) |Plating| Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price |Part No. Fig. | cuits | (mm) |Plating|Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price | PartNo. 
Vertical Thru Hole Header — Single Row 8 | 28.14) Gold |A34864-ND 3.37 2.42 1.52) — — —|2-1445098-8 
RoHS Compliant 10 | 8 | 28.14] Tin |A34848-ND 3.37 2.42 1.52|— _ —]2-1445055-8 
2 | 7001 Tin JA33194-ND 159 145 72)— = —]2-1445050-2 9 | 31.14] Tin |A34849-ND 3.66 2.63 1.65|— — —]2-1445055-9 
2 7.00 | Gold |A34833-ND 159 115 .72/— = —|2-1445093-2 Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
3 | 10.00) Tin |A33195-ND 189 136 86|— - —|2-1445050-3 4 | 16.00} Tin |A30382CT-NDt 4.80 2.88 —J|A30382TR-ND | 215] 442.09)1445057-4 
3 | 10.00) Gold |A33198-ND 189 136 .86|— - —|2-1445093-3 5 | 19.00} Tin |A30383CT-NDt 3.88 2.33  —J]A30383TR-ND | 215] 357.14]1445057-5 
4 | 13.00) Tin |A34826-ND 219 157 99/— = —|2-1445050-4 | | 11 | 6 | 22.00] Gold |A30395CT-NDt 5.46 3.28 —J|A30395TR-ND | 215] 503.47/1445100-6 
4 | 13.00] Gold )A34834-ND 219 157 99/— = —|2-1445093-4 7 | 25.00] Tin |A30385CT-NDt 4.80 2.88 —|— = —)1445057-7 
5 16.00] Tin |A33196-ND 248 1.78 112/— = —|2-1445050-5 9 | 31.00] Gold |A30398CT-NDt 7.21 4.33 —J A30398TR-ND 215} 663.91) 1445100-9 
5 16.00 | Gold |A34835-ND 248 1.78 1412 |— —_ —|2-1445093-5 Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
3 | & | 19.00] Tin A33197-ND 278 1.99 1.25|— - —|2-1445050-6 RoHS Compliant 
6 | 19.00] Gold |A34836-ND 278 1.99 1.25|— - — |2-1445093-6 2 | 10.00} Tin |A33212CT-NDt 2.33 1.40 —J]A33212TR-ND | 215] 243.32]2-1445057-2 
7 | 22.00) Tin |A34827-ND 3.07 2.21 139/— = —|2-1445050-7 2 | 10.00] Gold |A33217CT-NDt 2.94 1.77 —J|A33217TR-ND | 215] 306.71]2-1445100-2 
7 | 22.00} Gold }A34837-ND 3.07 221 139|— - —|2-1445093-7 3 | 13.00} Tin |A33213CT-NDt 2.76 1.66 —J|A33213TR-ND | 215] 288.32/2-1445057-3 
8 | 25.00) Tin |A34828-ND 3.37 242 152|— - —|2-1445050-8 3 | 13.00] Gold |A33218CT-NDt 3.48 2.09 —JA33218TR-ND | 215] 363.35]2-1445100-3 
8 | 25.00] Gold |A34838-ND 3.37. 2.42 152/— = —|2-1445093-8 4 16.00} Tin |A33214CT-NDt 448 2.70 —| A33214TR-ND 215| 468.25 |2-1445057-4 
9 | 28.00} Tin |A34829-ND 3.66 2.63 1.65|— - —|2-1445050-9} | 11 | 5 | 19.00] Tin |A33215CT-NDt 3.62 2.18 —J|A33215TR-ND | 215] 378.28/2-1445057-5 
9 | 28.00] Gold |A34839-ND 3.66 263 1.65|— _ —]2-1445093-9 6 | 22.00] Tin |A33216CT-NDt 4.05 2.44 —J|A33216TR-ND | 215] 423.27|2-1445057-6 
40 | 31.00] Tin |A34840-ND 3.96 284 179|— _ —|3-1445050-0 6 | 22.00] Gold |A34868CT-NDt 5.11 3.07 —J|A34868TR-ND | 215] 533.28]2-1445100-6 
10 | 31.00! Gold |A34844-ND 3.96 2.84 1.79/— = —|3-1445093-0 7 25.00) Tin |A34850CT-NDt 448 2.70 —) A34850TR-ND 215} 468.25| 2-1445057-7 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 8 | 28.00) Gold Teoma BHO! eet — eee £15) BA6;96 | 2914491006 
9 | 31.00] Gold |A34871CT-NDt 6.73 4.05 —J|A34871TR-ND | 215] 703.20]2-1445100-9 
2 | 10.00) Tin |A30336CT-NDt 314 1.89 —J|A30336TR-ND | 210] 282.84 |1445053-2 NEW! Right Angle Surface Mount Header — Single Row, 
2 10.00} Gold |A30347CT-NDt 3.14. 1.89 —]A30347TR-ND 210} 282.84 |1445096-2 with Surface Mount Holddowns, Low Profile — RoHS Compliant NEW! 
3 | 13.00] Gold |A80348CT-NDt 3.72 2.24 —J|A30348TR-ND | 210] 379.75 |1445096-3 2 [1325] tin laggisicT-NDTE 1.66 120  —JagotetTA-No | 215] 238.24]2029030-2 
4 | 16.00) Tin |AS0326CT NDT) 4.30 2.59 — /ASOSS8TR:NDIS) 210) 987.30 /1445053-4 3 | 16.25| Tin |Agg182cT-NDtt 1.97 1.42 —|Ag9182TR-ND | 215) 282.28)2029030-3 
g |_4 | 16.00| Gold |A30349CT-NDF 4.30 259 —|— = —|1445096-4 4 | 19.25] Tin JA99183CT-NDtt 3.20 2.30 —J|A99183TR-ND | 215] 458.47|2029030-4 
5 | 19.00] Tin |A30339CT-NDt 4.88 2.94 —] A30339TR-ND | 210) 439.54 /1445053-5 | 5 | 43.25] tin |aggteact-noto 1.66 1.20 —|aggis4TR-ND | 215| 238.24) 2029104-2 
5 | 19.00] Gold |A30350CT-NDt 4.88 2.94 —JA30350TR-ND | 210) 439.54 /1445096-5 3 | 16.25} Tin |A99185CT-NDtO 1.97 1.42 —J]A99185TR-ND | 215] 282.28/2029104-3 
6 | 22.00) Tin |A30340CT-NDt 5.46 3.28 —|)— = —]1445053-6 4 | 19.25] Tin |A99186-NDO 3.20 2.30 1.44|/— _ —|2029104-4 
6 | 22.00] Gold |A30351CT-NDt 5.46 3.28 —J|A30351TR-ND | 210] 491.77|1445096-6 Verilesl Thin Holo Header — Dial Row 
12 | 40.00] Tin |A30346CT-NDt 8.95 5.37 —]A30346TR-ND | 210] 805.16 |1-1445053-2 > 1700] an Sanna 7 7 a — =lpeaagno 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 2 7.00 | Gold |A30414-ND 154 1.41 .70/— = —1794632-2 
RoHS Compliant 4 | 10.00} Tin |A30403-ND 135 97) 61]— - —|794630-4 
2 | 10.00] Tin JA33199CT-NDt 2.94 1.77 —JA33199TR-ND | 210] 299.58 )2-1445053-2 4 | 10.00] Gold |A30415-ND 213 153 .96|— _ —|794632-4 
2 | 10.00) Gold |A33204CT-NDt 2.94 1.77 —J|A33204TR-ND | 210] 299.58 |2-1445096-2 6 | 13.00} Tin |A30404-ND 171 1.23 .78)— _ —|794630-6 
3 | 13.00] Tin |A33200CT-NDt 348 2.09 —J|A33200TR-ND | 210] 354.90 |2-1445053-3 6 | 13.00] Gold |A30416-ND 270 194 1.22/— — —|794632-6 
3 | 13.00] Gold |A33205CT-NDt 3.48 2.09 —J|A33205TR-ND | 210] 354.90 |2-1445096-3 8 | 16.00] Gold |A30417-ND 3.28 235 1.48|— = —|794632-8 
4 | 16.00] Tin |A33201CT-NDt 4.02 242 —J|A33201TR-ND | 210] 410.23 |2-1445053-4 10 | 19.00) Tin )A30406-ND 244 1.75 1.40|— - —|1-794630-0 
4 [16.00] Gold [A33206CT-NDt 4.02 2.42 —J]A33206TR-ND | 210] 410.23 ]2-1445096-4 | | ,5 | 10 | 19.00) Gold /A30418-ND 3.85 2.76 1.74/— - —|1-794632-0 
9 | 5 | 19.00] Tin JA34830CT-NDt 4.56 2.74 —JA34830TR-ND | 210) 465.55 /2-1445053-5 12 | 22.00) Tin |A30407-ND 419 3.01 1.89)/— - —|1-794630-2 
5 | 19.00] Gold |A34853CT-NDt 4.56 2.74 —]A34853TR-ND | 210) 465.55 |2-1445096-5 12 | 22.00] Gold ]A30419-ND 442 347 1.99|— — —|1-794632-2 
6 | 22.00) Tin |A33202CT-NDt 5.11 3.07 —J|A33202TR-ND | 210] 520.87 |2-1445053-6 14 | 25.00) Tin |A30408-ND 3.17 2.28 1.43|)— _ —1-794630-4 
6 | 22.00] Gold |A34854CT-NDt 5.11 3.07 —J|A34854TR-ND | 210] 520.87 |2-1445096-6 14 | 25.00} Gold )A30420-ND 749 5.37 3.37|/— _ —|1-794632-4 
8 | 28.00] Tin |A33203CT-NDt 6.19 3.72 —J]A33203TR-ND | 210] 631.52 |2-1445053-8 18 | 31.00) Tin )A30410-ND 5.95 4.27 2.68)— _ —|1-794630-8 
8 | 28.00] Gold |A34856CT-NDt 6.19 3.72 —JA34856TR-ND | 210) 631.52 /2-1445096-8 20 | 34.00} Tin |A30411-ND 440 3.16 1.98|— = —|2-794630-0 
12 | 40.00] Tin |A34873CT-NDt _—_8.36_5.02_ —J| A34873TR-ND | 210] 852.81 |2-1445053-2 20 | 34.00] Gold )A30423-ND 10.41 7.47 4.69]— _ —]2-794632-0 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 22 | 37.00] Tin |A30412-ND 485 3.48 2.19|— od — 2-794630-2 
> 14044) tn RSQ in ia 7 = = Taree 24 | 40.00] Tin |A30413-ND 7.93 5.69 3.57|— - —|2-794630-4 
3 |13.14| Tin |as0359-ND 202 145 91/— —|  —|1445055-3 Vertical Thru Hole Hesder— Dual How 
3 | 13.14] Gold |A30370-ND 202 145 91|— = —|1445098-3 RoH® Compliant 
4 | 1614] Tin |A30360-ND 234 1.68 1.06|— = —|1445055-4 2) 7.00 | Tin (Bss218:ND) St 66 41 Re = — |8-784630-2 
4 | 16.14] Gold |A30371-ND 2.34 1.68 1.06 | — —| — —|r445098-4 2 | 7.00 | Gold ean 144 1.03 65 lag el RE ee 
to | 5 | 1944] Gold [as0372-N0 265 191 1.20/— =) —hiaas0g8-5 y aa Re wanes pS - = 7 aang 
7 | 25.14] Tin |A30363-ND 3.29 236 1.48|— - —|1445055-7 : ; : : : 
3 |o8i4| Tn amen eo 259 169 _ el ane 6 | 13.00) Tin |A32221-ND 258 1.76 1.76|— - —|3-794630-6 
3 | 5944] Gola anaeene 360 259 1.63 i _ —|+445098-8 6 | 13.00] Gold |A34893-ND 252 181 1.14/— _ —|3-794632-6 
9 | 31.14] Tin |A30365-ND 3.92 281 1.77/— — —|1445055-9 8 | 1600) Tin Cae 1.95 140 83 = eee 
40 | 34.14] Gold )A30377-ND 423 3.04 1.91/— = —|1-1445098-0 bees = pe ie a ls = a ia beetioned 
11 | 37.14] Gold |A30378-ND 455 3.27 2.05|— - —|1-1445098-1 10 | 49.001 Goa Reeeeens aso 250 162 (i - aE 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns i 72 12200) Tin |a33224-ND 261 188 1.18/— = —14-794630-2 
RoHS Compliant 12 | 22.00] Gold |433233-ND 413 2.96 1.86|— = —|4-794632-2 
2 | 10.14) Tin )A33207-ND 159 1.15 .72)— _ — |2-1445055-2 14 | 25.00] Tin |A33225-ND 296 213 1.34|— _ —|4-794630-4 
2 | 1014] Gold |A34858-ND 159 1415  .72)— = — ]2-1445098-2 14 | 25.00| Gold |A34906-ND 4.67 3.35 2.10;/— — —|4-794632-4 
3 | 13.14] Tin )A33208-ND 1.89 1.36 86) — — — |2-1445055-3 16 | 28.00] Tin |A33226-ND 3.29 236 1.48|— - —|4-794630-6 
3 | 13.14) Gold )A34859-ND 189 1.36 86) — = — |2-1445098-3 16 | 28.00] Gold )A33234-ND 519 3.72 234/— — —|4-794632-6 
4 | 1614] Tin |A33209-ND 2.19 1.57 .99/— = — [2-1445055-4 18 | 31.00] Tin |A33227-ND 3.71 2.66 1.67|— — —|4-794630-8 
to | 4 | 16-14) Gold }A34860-ND 219 157 99) = — |2-1445098-4 20 | 34.00] Tin |A33228-ND 441 295 1.86|— - —|5-794630-0 
5 | 19.14] Tin )A33210-ND 248 1.78 1.12;/— = — |2-1445055-5 20 | 34.00] Gold ]A34917-ND 6.49 4.65 2.92|— - —|5-794632-0 
5 | 19.14] Gold |A34861-ND 2.48 1.78 1.12;/— _ — |2-1445098-5 22 | 37.00] Tin |A33229-ND 453 3.25 2.04|— _ —|5-794630-2 
6 | 2214) Tin |A33211-ND 2.78 1.99 1.25) — _ — ]2-1445055-6 24 | 40.00] Tin |A33230-ND 4.94 3.55 2.23|— _ —|5-794630-4 
7 (| 25.14] Tin |A34847-ND 3.07 2.21 1.39] = —|2-1445055-7 24 | 40.00] Gold ]A34919-ND 778 558 3.51|— — —|5-794632-4 
7 | 25.14] Gold |A34863-ND 3.07 2.21 139)— _ —[2-1445098-7 | ¢cuttape Black 0 Natural (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= y . ® aa ® 
Tyco Electronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) Digi@keel 
Authorized Distributor 
No. of| Dim. No. of| Dim. 
Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP 
Fig. | cuits | (mm) |Plating} Part No. fl 100 1,000) Part No. Qty.| Price | PartNo. Fig. | cuits | (mm) |Plating| Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price |Part No. 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns 8 | 16.00} Tin |A33255-ND 235 1.69 1.06) — = — |3-794618-8 
2 | 7.00) Tin JA30426CT-NDt 4.33 2.60 —J|A30426TR-ND | 250) 464.03/794636-2 a aa ee eee a a io iz ai yeasts 
6 | 13.00) Tin JA30428CT-NDt 5.70 3.42 —J|A30428TR-ND | 175) 427.21/794636-6 40 | 19.00! Gold |A34897-ND 434 312 196|— = —|4-794620-0 
10 | 19.00] Tin |A30430CT-NDt 7.19 4.32 —]A30430TR-ND | 175] 539.02|1-794636-0 42 | 22.00] Tin |A33257-ND 3417 227 143)— = —|4-794618-2 
12 | 22.00) Tin |A30431CT-NDt 7.85 4.71 — | A30431TR-ND 175} 588.55 |1-794636-2 12 | 22.00! Gold |A34898-ND 499 358 —|— = —|4-794620-2 
13] 14 | 25.00] Tin |A30432cT-NDt 8.54 513 —J|A30432TR-ND | 175] 640.21|1-794636-4 14 | 25.00] Tin |A33258-ND 3.58 257 161/— — —|4-794618-4 
16 | 28.00] Tin |a3043acT-NOt 919 5.52 —|A304a3TR-ND | 175] 71.18|1-794636-6 | | 14 ic a = ema oe se fee iz ~ ioeien 
18 | 31.00] Tin |A30434CT-NDt 10.21 6.13 —]A30434TR-ND | 175] 867.54|1-794636-8 46 | 28.00. Gola (etanina 28 451 2-83 (A = = | azeagonse 
20 | 34.00) Tin [A80435CT-NDT 11.04 6.63 —| A80435TR-ND | 175] 938.12|2-794636-0 ja 1300 Tin RUT aC = —Tyou6i8-8 
24 | 40.00} Tin |A30437CT-NDt 12.66 7.60 —|A30437TR-ND | 175|1075.79|2-794636-4 20 | 3400! Tin |a33260-ND 499 358 2.25|— cn —|5-794618-0 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns 20 | 34.00) Gold |A34910-ND 7.85 5.63 3.54) — _— —|5-794620-0 
RoHS Compliant 22 | 37.00] Tin |A33261-ND 549 3.94 2.47)— = —|5-794618-2 
- 24 | 40.00] Tin |A33262-ND 5.99 4.29 2.70)— — —|5-794618-4 
2 | 7.00] Tin |As3285CT-NOt 2.87 1.73 —| A88235TR-ND | 250] 348.28] 3-794636-2 o4 | 40.00! Gold \a3a269-ND 944 677 4051 _ —|5-794600-4 
4 | 10.00 uy A33236CT-NDT 3.32 2.00 —| A33236TR-ND | 175) 282.56 |3-794636-4 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
6 | 1300] Tin ]as82370T-NDt 3.77 227 —| A83237TR-ND | 175) 320.64]3-79466-6 2 700] 1 EOGICRIGREN a41 205  — [ESCUZETRNGMN 160] 2aa25 [vosear- 
8 | 16.00) Tin JA33238CT-NDt 4.33 2.60 —|A33238TR-ND | 175| 367.74)3-794636-8 2 | 700 | God \agoasect-NDt 545 328 —|A3o4aeTR-no | 150/ 350.60|794629-2 
10 | 19.00) Tin |A33239CT-NDt 4.76 2.86 —J| A33239TR-ND 175| 404.56 |4-794636-0 4 | 10.00} Tin |A30475CT-NDt 3.60 217  —|A30475TR-ND 150| 262.40/794627-4 
13] 12 | 22.00] Tin |A33240CT-NDt 5.20 312 —J|A33240TR-ND | 175] 441.74|4-794636-2 8 | 13.00) Tin jA80476CT-NDF 4.79 2.88 = —| A30476TR-ND | 150) 349.24 /794627-6 
14 | 25.00] Tin |asqgoscT-Not 5.65 3.40 —|A34g08TR-ND | 175| 480.51/4-794636-4 - oa aoe ee aa au ae RGSS 
" A in - ul a — el “i - _ 
16 | 28.00 Tin REERERCCD 6.09 366 — Ee eamgwogm| 175) 517.94 4-794636-6 15 | 12 | 22.00] Tin |A30479CT-NDt 8.50 5.10 —|/A30479TR-ND | 150| 618.94 |1-794627-2 
18 | 31.00) Tin iecceeciuodmm 6.76 4.06 — eevee) 175) 574.53 )4-794636-6 12 | 22.00] Gold |A30491CT-NDt 12.10 7.27 —|A30491TR-ND | 150| 778.04/1-794629-2 
20 | 34.00) Tin |A33243CT-NDt 7.31 4.39 —|A33243TR-ND | 175] 621.27)5-794636-0 14 | 25.00| Gold |A30492CT-NDt 13.37 8.03 —J|A30492TR-ND | 150| 859.32|1-794629-4 
24 | 40.00] Tin |A33244CT-NDt 8.38 5.03 —|A33244TR-ND | 175] 712.45|5-794636-4 146 | 28.00] Tin |A30481CT-NDt 1012 6.07 —]A30481TR-ND | 150] 736.95 |1-794627-6 
Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 76 | 28.00| Gold |A30493CT-NDt 1465 880 —|A30493TR-ND | 150] 942.02|1-794629-6 
18 | 31.00] Tin |A30482CT-NDt 9.38 5.63 —|A30482TR-ND | 150] 683.18|1-794627-8 
2 | 7.00 | Cold eemucige 526 3220 — Ce vemm) 20) 574.23)794698-2 24 | 40.00) Tin |A30485CT-NDt 14.48 8.69 —|A30485TR-ND | 150| 930.70/2-794627-4 
6 | 13.00] Gold |A30440CT-NDt =7.51 4.51 =—|A30440TR-ND | 175} 563.55)794638-6 24 | 40.00| Gold |A30497CT-NDt 21.29 12.78 —|A30497TR-ND | 150) 1368.85 |2-794629-4 
8 | 16.00} Gold |A30441CT-NDt 7.51 4.51  —|A80441TR-ND | 175} 563.55 )794638-8 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
13] 10 | 19.00] Gold |A30442cT-NDt 9.79 588 —J|A30442TR-ND | 175] 734.57|1-794638-0 RoHS Compliant 
12 | 22.00| Gold |A30443CT-NDt 7.67 4.61 —J]A30443TR-ND | 175] 652.07|1-794638-2 2 | 7.00] Tin |A3S264CT-NDF 2.77 1.67  —J|A33264TR-ND | 150] 201.84 ]3-794627-2 
20 | 34.00] Gold |azo447cT-ND¢ 15.70 9.42 —|A30447TR-ND | 175|1177.34|2-794636-0 i fae a eeu ee ae a eee - ae Sree 
24 | 40.00] Gold |A30449CT-NDt 18.19 10.92 —]A30449TR-ND_ | 175|1364.40|2-794638-4 4 |1000| God \aaso74cT-NDt 451 2.71 —|aago7aTRND | 180| 92825|3-704629-4 
Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 6 13.00] Tin |A33266CT-NDt 3.90 2.34 — | A33266TR-ND 150} 283.94 |3-794627-6 
RoHS Compliant 6 | 13.00] Gold |A33275CT-NDF 5.33 3.21  —|A33275TR-ND | 150| 388.65|3-794629-6 
2 | 7.00| Gold |asasoacT-Not 3.55 2.13 ©=—| aaaggaTR-nD | 250| 430.99|3-794638-2 8 | 16.00) Tin (AS32670 NDT) 455 2.74 — ARB267TRNDIS) 150) 331-59 /8-794627-8 
1 | 4000! Gold (RemeORNG agg ee pee 475| 360.77 (3 704098-4 8 | 16.00] Gold |A34891CT-NDt 6.33 3.80 —|A34891TR-ND | 150| 461.19/3-794629-8 
: a + ; ; 7 ; 10 | 19.00] Tin |A33268CT-NDt 5.09 3.06 —]A33268TR-ND | 150] 371.05 |4-794627-0 
6 | 13.00] Gold |A34895CT-NDt 4.98 2.99 —|A34895TR-ND | 175| 422.98 |3-794638-6 15) 45 | 2900] tin |asgzeocT-NDt 563 338 —|A33269TR-ND | 150| 409.89|4-794627-2 
8 | 16.00) Gold JA33246CT-NDt 4.98 2.99 —| A33246TR-ND | 175] 422.98 |3-794638-8 12 | 22.00] Gold |A33276CT-NDt 8.02 4.81 —|A33276TR-ND | 150] 583.96 |4-794629-2 
10 | 19.00] Gold |A33247CT-NDt 6.49 3.90 —| A33247TR-ND | 175) 551.33 |4-794638-0 14 | 25.00] Gold |A33277CT-NDt 885 5.32 —]A33277TR-ND | 150] 644.96 |4-794629-4 
13 | 12 | 22.00] Gold |asseascT-NDt 7.17 4.31 —]|asge4sTR-ND | 175| 609.41 |4-794638-2 be ae a peered is re ia ae a bee pie 
14 | 25.00) Gold eee oo 473 — rome) 175) 869.79 /4-704638-4 16 | 28.00) Gold |A34904CT-NDt 9.70 5.83 —|A34904TR-ND | 150| 707.04/4-794629-6 
16 | 28.00) Gold ecreecguodme 957 5.15. — eee) (75) 728.21 /4-794638-6 78 | 31.00] Tin |A3327ICT-NDt 7.62 458 —|A39271TR-ND | 150| 555.43 |4-704627-8 
18 | 31.00| Gold JA34909CT-NDt 9.55 5.74 —| A34909TR-ND | 175) 811.95 |4-794638-8 o4 | 4000] Tin |a33272CT-NOt 959 576 —|A33272TR-ND | 150) 698.53|5-794627-4 
20 | 34.00} Gold |A34921CT-NDt 10.40 6.24 —J|A34921TR-ND | 175] 883.66 |4-794638-0 24 | 40.00] Gold |A34916CT-ND¢ 14.10 8.47 —|A34916TR-ND | 150] 1027.40|5-794629-4 
24 | 40.00| Gold |A33251CT-NDt 12.05 7.28 —| A33251TR-ND__| 175|1024.05|5-794638-4 | +CutTape Black © Natural 
Right:-Angle Thru Hole Header — Dual Row Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Tape & Reel [AMP 
2 | 7.00 | Tin |A30450-ND 90 65 41)— = — |794618-2 Description Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty. | Price | Part No. 
2 | 7.00 | Gold )A30462-ND 1.88 135 .85|— a —|794620-2 Receptacle Contacts, Crimp, Snap-In 
4} 10.00| Tin )A30451-ND 1.63 147 .74)— a —|794618-4 Tin, 20-24AWG........... A30305TR-ND@ | 15,000 | 44.22/M ]794606-1 
4 | 10.00| Gold )A30463-ND 257 1.85 116|/— = —|794620-4 Tin, 20-24AWG .. A30305-ND@ 32 919 71.89 |— = —|794610-1 
6 |13.00| Tin |a30452-ND 206 148 .93|— _ —|7o4618-6 Gold, 20-24AWG. A30306TR-ND | 15,000 | 81.79/M |794606-3 
Gold, 20-24AW6. .. A30306-ND 18 856 67.01 |— — —|794610-3 
6 | 13.00) Gold )A80464-ND 3.25 233 1.47|— = — |794620-6 Gold, 20-24AWG.... —_ —_ — __ — | A82523TR-ND@ | 15,000 | 76.55/M | 1-794606-2 
8 | 16.00| Tin )A30453-ND 252 181 114/— a —|794618-8 Gold, 20-24AWG. A32523-ND@ 33 16.02 125.33 |— = —|1-794610-2 
3 |1600! Gold |a30465-ND 397 285 1.79/— = —|794620-8 Tin, 26-30AWG .. A30309TR-ND@ | 15,000 | 44.22/M |794607-1 
; Tin, 26-30AWG .. A30309-ND@® 32 919 71.89 |— = —|794611-1 
10 | 18.00) Tin age 2.96 212, 1.34 fi ~ Slee Gold, 26-30AWG. A30310-ND 35 17.12 133.93 |— _ —|794611-3 
14 | 10 | 19.00 | Gold (A30466-ND 4.65 3.33 2.10|— = —|1-794620-0 Gold, 26-30AWG. A33279TR-ND@ | 15,000 | 76.55/M | 1-794607-2 
42 | 22.00) Tin |A30455-ND 339 243 1.53}/— = —|1-794618-2 Gold, 26-30AWG... A33279-ND@ 3316.02 125.33 | — _ — |1-794611-2 
14 | 25.00] Tin |A30456-ND 3.83 2.75 1.73)— = —|1-794618-4 Plug Contacts, Crimp Snap 
14 | 25.00! Gold |A30468-ND 9.03 648 4.07/— = —|1-794620-4 Tin, 20-24AWG .. A30307TR-ND®@ | 10,000 | 44.22/M| 1-794608-0 
; es = ai 1 Tin, 20-24AWG .. A30307-ND@® 32 919 71.89 |— — —|1-794612-0 
16 | 28.00) Tin OED Gat 4-00) 2-88 1-794618-6 | | Gold, 20-24AWG. A30308TR-ND | 10,000 | 90.87/M/ 794608-3 
16 | 28.00 | Gold |A30469-ND 6.72 4.82 3.03 | — = —|1-794620-6 | | Gold, 20-24AWG... A30308-ND 3517.12 133.93 |— — —|794612-3 
18 | 31.00] Tin |A30458-ND 7.20 516 3.24/— _ —|1-794618-8 Gold, 20-24AWG... = = = — |A33280TR-ND® | 10,000 | 76.55/M | 1-794608-2 
. ; a _ _le: Gold, 20-24AWG. A33280-ND@ 33 16.02 125.33 |— = —]1-794612-2 
20 | 34.00) Tin Tea O8t SoM 2-794618-0 | | Tin, 26-30AWG .. A30311TR-ND | 10,000 | 52.49/M/ 794609-1 
20 | $4.00) Gold: Fee 840 6.03 3.79 fe —| #7946200 | | Tin, 26-30aWG .. A30311-ND 359.82 76.83 |— — —|794613-1 
24 | 40.00 | Gold |A30473-ND 10.10 7.24 4.55|— - —|2-794620-4 | | Tin, 26-30AWG .. A33281TR-ND@ | 10,000 | 44.22/M/ 1-794609-0 
; Tin, 26-30AWG .. A33281-ND@ 19 9.19 71.89 |— a —|1-794613-0 
Right Angle Thru Hole Header — Dual R B 
pe aes dene es a aa Gold, 26-30AWG. AB0312TR-ND | 10,000 | 90.87/M| 794609-3 
o ompliant Gold, 26-30AWG. A30312-ND 35.17.12 133.93 |— — —]794613-3 
2 | 7.00 | Tin |A33252-ND 84 61 38]/— = —|3-794618-2 | | Gold, 26-30AWG. A33282TR-ND@ | 10,000 | 76.55/M/ 1-794609-2 
2 | 7.00 | Gold |a34887-ND 176 126 79/— = —|3-794620-2 | | Gold, 26-30AWG.... A33282-ND@ 33 16.02 125.33 |— a —|1-794613-2 
14. | 4 | 10.00] Tin |A33263-ND 152 140 69/— = —|3-794618-4 | | Certi-Crimp Tool, 
4 | 10.00} Gold |A34888-ND 240 1.73 1.09|— - —|3-794620-4 cancun ial =eeeEE BSUsSOSND) 457.32/1 = = = 1915011 
6 | 13.00 | Tin /A33254-ND 1.93 1.39 87) — = — |8-794618-6 26-30AWG 2... eee. A30313-ND 457.32/1 = a —|91502-1 
6 | 13.00| Gold )A34889-ND 3.04 248 137)— = —[8-794620-6 | RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= : AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® 
i esis and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact * Contacts are fully protected in the housings. Both pins and sockets Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact » Wire-to-Wire and Wire-to-Board connector system that 
can be used on the power supply wiring » Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating incorporating a positive provides the advantages of using a proven product technology in a splash-proof environment. » Mates with all standard 


ae mechanism to BO eAWG = 163" (Alar) ce a inated oe Also facilis panel mourns ‘ ontacls Mini-Universal MATE-N-LOCK connector housings * Uses existing Mini-Universal MATE-N-LOK application toolings and 
accept wire size range 30- *. .14mm) centerline spacing * Recognized under the component program o' 7 *- iaRa® 7 ' ian ai ; 
UL, Inc File No. £28476 * Certified by Canadian Standards Association File No. LR 38721 * Passed test by VDE under contacts * Product has been tested to IP Level 5/7 for .040” - .083” [1.02 - 2.11mm] insulation diameter wire Performance 


their Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Characteristics: + Dielectric Withstanding Voltage: Characteristics: « Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC Insulation Resistance: 1000MO maximum between adjacent 
1.5KVAC between adjacent circuits * Insulation Resistance: 1000MO minimum between adjacent circuits * Voltage Rating: circuits * Voltage Rating: 600VAC or DC *Current: 9A maximum * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact 


600VAC or DC * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact « Durability: 20 cycles, mating and unmating * Durability: 20 cycles, mating and unmating 
Fig. 1 ; ig. 2 
3 Fig. 1A 220 (5.59) a .933 (23.70) 
| P : — | As 
938 (28.70) 168 4.14) | [le.79) fx 2370) ress) ie t63 4.14 
A ; Rist ses (9.80) 
CAP (Free Hanging) -163 (4.14) +1 
220 (5.59) Fig.1B PLUG 
Ato Arh 3. 163 933 (23.70) iar 
(2.78) 168 eg) ; (e18) ss! 551 f oo coco ooo oD) 
A 386 * (13.99) Hanno DOOoooOD 
pt 168 (4 (8.80) 42 Le 
PLUG CAP (Panel Mount) 163 (4.14) *' 163 (4.14) PLUG 
Mini-Universal MATE-N-LOK Connectors No. of Dimension A | Digi-Key Price Each ‘AMP 
aes 7 aa RE nee ane Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
SE | pee a Hiei es tees 1B | 2 Cap In-Line 386 (9.8) | A97681-ND 25 A7_|_472328-1 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Plug Dual Row "551 (14) ‘A97674-ND “42 28 1723391 
163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon 2 6 Cap Dual Row 551 (14) A97682-ND 40 26 | 172331-1 
1 = ‘A97680-ND 26 A7 | 172164-1 
1 2 Plug In-Line .386 (9.80) A25587-ND 54 35 | 172165-1 Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK Connectors 
3 551 (14.00) | A25588-ND 60 39 | 172166-1 nee 7 a estas : F 
1 eae ‘A97679-ND "26 471 172156-4 Dimensions may vary slightly - see the Digi-Key® Website for manufacturer's drawings. 
1A 2 Cap In-Line .386 (9.80) | A25652-ND 52 34 | 172233-1 
3 551 (14.00) | A25653-ND 58 38 | 172234-1 No. of Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
2 - 386 (9.80) A25697-ND 55 36 | 172157-1 Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
1B} 3 Cap In-Line 551 (14.00) | A25698-ND 54 35 | 172158-1 .163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon 
4 Plug Dual Row 386 (9.80) | A20571-ND 55 36 | 172167-1 1 2 Plug In-Line 386 (9.80) | A30709-ND 72 46 | 794894-1 
2 Cap Dual Row : ‘ A25572-ND 57 37 | 172159-1 1B 2 Cap In-Line 386 (9.80) | A30714-ND 84 54 | 794896-1 
_ Plug Dual Row 551 (14,00) | A28573-ND 74 48 | 172168-1 4 Plug Dual Row 486 (12.34) | A30710-ND 71 46 | 794805-1 
Cap Dual Row : : A25574-ND 76 AQ_| 172160-1 4 Cap Dual Row 386 (9.80) | A30715-ND 88 57 _|_794939-1 
A Plug Matrix 551 (14.00) | A25702-ND 64 42 | 172169-1 6 Plug Dual Row 651 (16.54) | A30711-ND 1.04 68 | 794895-1 
Cap Matrix 551 (14 A25699-ND 84 55 | 172161-1 6 Cap Dual Row 386 (9.80) | A30716-ND 1.15 74 | 794940-1 
3 12 Plug Matrix 716 (18.19) | A25703-ND 92 59 | 172170-1 2 8 Plug Dual Row 814 (20.68) | A30712-ND 1.14 74 | 794821-1 
Cap Matrix 716 (18.18) | (495700-ND 89 57_|_172162-1 8 Cap Dual Row 714 (8.14) | A30717-ND 1.27 82 | 794941-1 
Plug Matrix A25704-ND 1.19 77 | 172171-1 10 Plug Dual Row 977 (24.82) | A30713-ND 1.24 80 | 794781-1 
15 Cap Matrix 882 (22.40) | a96701-ND 1.13 73 | 172163-1 10 Cap Dual Row ‘877 (22.28) _|_A30718-ND 1.39 ‘90 | 794942-1 
8 714 (18.14) A25575-ND 66 4B 770579-1 16 Plug Dual Row 1.466 (37.24) A32587-ND 2.12 1.37 794824-1 
10 877 (22.28) | A25576-ND 74 48 | 770580-1 2 = A30719-ND 58 39 | 794772-2 
12 Plug Dual Row 1.040 (26.42) | A25577-ND 79 51 | 770581-1 4 = A30720-ND 55 36 | 794772-4 
14 1.203 (30.56) | A25578-ND 1.78 1.15 | 770582-1 = 6 Interface Seal zs A30721-ND 65 43 | 794772-6 
4 16 1.366 (34.70) | A25579-ND 1.24 80 | 770583-1 A = peda 3 aa ee ‘i 
18 1.529 (38.84) | A25580-ND 1.39 90 | 770584-1 = H : : . - 
20 Plug Dual Row | 1-892 (42.98) | A25581-ND 1.55 1.00 | 770585-1 16 : = A32580-ND 1.01 67_| 1-1586362-6 
22 9 1.855 (47.12) | A25582-ND 1.70 1.10 | 770586-1 = = Cavity Plug Seal = A30724-ND 31 21 | 794995-1 
24 2.018 (51.26) | A25583-ND 1.86 1.20 | 770587-1 = = Cavity Wire Seal = PND Et zis eae 
= 581- E 5 586359- 
ULOS V-2 Natural Nylon 4 — A32582-ND 236 1.55 | 1586359-4 
1 : = A97673-ND A7 1 | 172335-1 -_ ‘ | 
1 Plug In-Line = 6 Gatuieal A32583-ND 271 1.78 | 1586359-6 
2 .386 (9.8) A97683-ND 28 18 | 172336-1 8 0 = A32584-ND 306 201 | 1586359-8 
1A 1 Cap In-Line x A97672-ND 13 409 | 172327-1 10 — A32585-ND 3.48 2.28 | 1-1586359-0 
2 -386 (9.8) A97684-ND 29 19 | 172343-1 16 = A32586-ND 4.26 2.80 | 1-1586359-6 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .008” (.20mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex 
Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in 
crimp area over .000050" (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Pin 


Connector Connector 


Wire Size | Insulation Diameter Dimension A | Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing | Digi-Key Strip Tape and Reel AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating | _Inch(mm) _| Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND® 32 10.95 | 794059-1 | A25667CT-ND@ = 66.65 | A25667TR-NDO® 70,000 | 36.001 | 770835-1 
30-26 |.035 ~.050(.889- 1.27) | .670(17) | mpeg ND tase | oeascoy: 7 65 06 HME | 
A A25675-ND@ 31 10.62 | 770985-1 | A25675CT-ND@ = 66.65 | A25675TR-ND@ 7,000 39.991 | 770901-1 
B A97676-ND@ 104 35.42 | 170363-3 | — = — = = =| = 
26-22 | 047 +069 (1.21.75) |p | 670417) oe || ae AQ7675CT-ND@ 182.09 331.08 | A97675TR-ND@ 6,000 | 192.03/m | 170359-3 
B AQ7685-ND@ 43436 | 17035901 | — = —_- = 2 |e 
B AQ7677-ND@ 104 35.42 | 170364-3 | — = = — = = |= 
2218 | 059~.095(1.5~2.4) | 4 | 670417) (i = Se AQ7686CT-ND@ 35.23 64.05 | A97686TR-ND® 4,000 37.15/M_| 170360-1 
22-18 |.059~ 110 or 133 max.] , 679 (17) | A25683-ND@ 32 10.95 | 770987-1 | A25683CT-ND@ 36.66 66.65 | A25683TR-ND@ 4,500 4o.o07m | 770903-1 
or 22(2) |" (1.50 ~ 2.79 or 3.38) : : : : 4 ; : 
20-16 | .079 ~.126 or .094(2) ; ‘ ; _ 5 ; 
or 202) | 201232000279) _| A | 889.(17.50) | A25601-ND® 31 667 | 171638-1 | A25691CT-ND@ 59.88 | A25691TR-ND@ 4,000 35.93/M | 171636-1 
16 a A | .634 (16.10) |— = ee A32599CT-ND@ 44.85 66.77 | A32599TR-ND@ 7,000 51.36/M | 1586537-1 
Socket Contacts 
A FO5668-ND® 20 6.64 | 794058-1 | A25668CT-ND® = 66.65 | A25668TR-ND® 70,000 | 36.00/M | 770834-1 
30-26 |.035 ~ .050(.889~1.27)] | -859(16.75) | nos679-ND 3723.87 | _794058-3_| A25672CT-ND — 386.53 |A25672TR-ND 10,000 | 231.92/M | 770834-3 
A A25676-ND® "32 10.95 | 770986-1 | A25676CT-ND® = 66.65 | A25676TR-ND® 7,000 39.99/M | 770902-1 
B AQ7678-ND@ 104 35.42 | 470365-1 | — _ _- a ai ea 
26-22 | 047 ~.069 (1.21.75) | | -659(16.75) [fam = = |e AQ7687CT-ND@ 31.63 57.50 | A97687TR-ND® 6,000 33.35/m | 170361-1 
B = = == AQ7688CT-ND@ 182.09 331.08 | A97688TR-NDe 6,000 | 192.03/M | 170361-3 
059~ 110 or 133max.| A A05684-ND® 20664 | 7709881 | A25684CT-NDe 36.66 66.65 | A25684TR-ND@ 4,500 40.00/m | 770904-1 
22-18 |.059~.0950r.134max.| B | .659 (16.75) |A97690-NDe 104 35.42-| 170366-3 | — 22 _- = poi ees 
‘059 ~ .095 or .134max.| _B = = a AQ7689CT-ND@ 182.09 _ 331.08 | A97689TR-NDe 4,000 | 192.031 | 170362-3 
20-16 079 ~ 126 
ov 2012) | (2.013.900 2.79) | A | 889.(17.50) | A25692-ND@ 32 6.57 | 171639-1 | A2s692CT-NDe = 60.33 | A25692TR-ND@ 4,000 36.20/M | 171637-1 
16 ae a A | 572 (14.53) |— = Sn Ihe A32601CT-ND@ 45.69 68.02 | A32601TR-ND® 7,000 52.32/M | 1586538-1 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 223 


Zz Tyco Electronics 


AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® 


Authorizes Dstrbutor and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors (cont) 
Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK® 
Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key AMP. 
Description Part No. i 100 Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK 
Keying Plug 94V-0 A25693-ND® 32 14 174670-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 48.00 679221-1 
Contact Extraction Tool A25695-ND 19.28 = 189727-1 = = = _— 
Contact Insertion Tool A1444-ND 17.06 = 455830-1 = = — _ 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 30-26AWG A9819-ND 186.35 = 90870-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 30-26AWG A9956-ND 140.90 90870-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 26-22AWG.. A25584-ND 145.50 _— 90758-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 26-22AWG A30039-ND 111.00 90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 22-18 or 22(2)AWG ... A25585-ND 145.50 _ 90759-1 Die Set for PRO-CRIMPER II 22-18AWG A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 20-16 or 20(2)AWG ... A25586-ND 218.16 _— 90760-1 =_ - _ — 


@ RoHS Compliant 


AMP Mini-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK2: Features: * Pins and sockets can be intermixed in the same housing Performance Characteristics: » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC or DC between 
although they cannot be intermixed with standard Mini Universal Mate-N-Lok housings * Contacts accept adjacent circuits at sea level * Insulation Resistance: 100MQ minimum between adjacent circuits 
wire size range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program _* Voltage Rating: 6O0VAC or DC * Contact Retention: 20 pounds minimum per contact * Dur- 


of UL Inc. File No. E28476 ability: 25 cycles, mating and unmating * Current Rating: Up to 10.5 amps per circuit: 2 position 
Mini-Universal MATE-N-LOK2 Connectors 
Se 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP SOTO i ——S TF 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. eo as ziCiteule (a4'50): 2 Circuit 
.163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon (21 .44): 3 Circuit é 36 ; 
2 Plug, In-Line _ A25654-ND 63 At 794184-1 ; ot J (18.69): 3 Circuit 
‘ Cap, In-Line A25655-ND ‘69 45 | 7941851 : |__ 950 
A Plug, In-Line 7 A25656-ND 67 43 | 794186-1 (24-13) 
Cap, In-Line A25657-ND 7 50 | 794187-1 
Plug, Dual Row A25658-ND 7% 49 | 794188-1 
; 4 Cap, Dual Row | 271 (14-50) | pasg59-nD ‘76 ‘49 | 794189-1 
Plug, Dual Row A25660-ND 76 49 | 794190-1 
8 Cap, Dual Row | “29(18-70) | apse61-nD 1.40 ‘90 | 794191-1 
Plug, Dual Row A25662-ND 1.31 84 | 79419241 
8 Cap, Dual Row | 299 (22.24) | ao5705-ND 114 74 | 794193-1 
Plug, Dual Row A25663-ND 136 88 | 794196-1 
10 Cap, Dual Row | 1:092(26.97) | aos708-nD 177 444 | 794197-1 
Plug, Dual Row A25711-ND 117 7 | 794198-1 
12 Cap. Dual Row | 1229(81-12) | ps742-ND 135 ‘a7 | 794199-1 
Plug, Dual Row A25664-ND 118 76 | 794202-1 
14 Cap, Dual Row | 1988(85.26) | 995713-ND 116 75 | 794203-1 
Plug, Dual Row A25716-ND 146 ‘94 | 794206-1 
3 16 Cap, Dual Row | 1991 (89-40) | a95747-ND 1.42 ‘ot | 794207-1 
Plug, Dual Row A25716-ND 1.64 1068 | 794208-1 ifeaoasuussseay 4 ; 
% Cap, Dual Row | 1714(43-54) | aps 749-ND 1.90 123 | 794209-1 Glaslolelstolo(siolels| 14) 2 Gogeeeiseiiereie 
- Plug, Dual Row | 4 577 (47,99) | 825720-ND 1.83 118 794210-1 OST 463 (4.14) UO | Car 163 (4.14) 
Cap, Dual Row | * ; A25721-ND 212 136 | 794211-1 | ——— 4 —____| oe 
Plug, Dual Row A25722-ND 2.01 130 | 7942124 
22 Cap, Dual Row | 2%040(51-82) | a95703.nD 2.33 150 | 794213-1 
Plug, Dual Row A25724-ND 1.83 118 | 7942144 
a4 Cap, Dual Row | 2209(65.96) | 95795-ND 254 163 | 794215-1 
Plug, Matrix A25706-ND 1.49 96 | 794194-1 
9 Cap, Matrix -736 (18.69) | 495707-ND 158 102 | 794195-1 
Plug, Matrix A25709-ND 1.36 ‘88 | 794200-1 
4 12 Cap, Matrix 901 (22.89) | n95740-ND 1.64 1.06 | 794201-1 
Plug, Matrix A25714-ND 3.60 231 | 7942044 
18 Cap, Matrix 1.067 (27.10) | 995745-ND 1.67 108 | 794205-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK2® Contacts 


Specifications: + Material: Brass * Stock Thickness: .010” (.25mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) 
minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 Part No. Pin Socket — .775 (19.69) — 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Connector Connector tf 4 
A A28800-ND® 33 11.11 794224-1 
30-26 .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B A28801-ND 62 39.95 794224-3 
B A33326-ND® 58 37.38 | 1-794224-0 Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
A A28802-ND@ 33. od. ~—~*| 794226-1 (Awe) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
26-22 | .047 ~ 069 (1.19 ~ 1.75) B A28803-ND 62 39.95 | 794226-3 A) a28810-NDe 334411 7940074 
B A33327-ND® 58 37.38 | 1-794226-0 26-22 047 ~ .069 (1.19 ~ 1.75) B A28811-ND 62 39.95 | 794227-3 
3 A A28804-ND® .20 6.74 794228-1 B A33328-ND® 58 37.38 1-794227-0 
eee Abdel (150 2/9) B A32446-ND® 58 37.38 1-794228-0 A A28812-ND® 33 11.11 794229-1 
A A28806-ND® 34 14.44 794230-1 22-18 .059 ~ 110 (1.50 ~ 2.79) B A28813-ND 62 39.95 794229-3 
20-16 .079 ~ .126 (2.01 ~ 3.20) B A28807-ND 62 39.95 794230-3 B A33329-ND® 58 37.38 1-794229-0 
B A34924-ND® 58 37.38 1-794230-0 A A28814-ND® 34 14.44 794231-1 
Socket Contacts — RoHS Compliant 20-16 .079 ~ 126 (2.01 ~ 3.20) B A28815-ND 38 24.21 | 794231-3 
| e B A32447-ND® 58 37.38 1-794231-0 
moze | ms-omcasr-vzn | § | MBE ee 
i g 2 : a RoHS Compliant 
Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2® 
Digi-Key Price AMP Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 30-26 AWG A9819-ND 186.35 | 90870-1 Die Set, 30-24 AWG (use with A9996-ND) A9956-ND 140.90 | 90870-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 26-22 AWG A25584-ND 145.50 | 90758-1 Die Set, 26-22 AWG (use with A9996-ND) A30039-ND 111.00 | 90758-2 
pecarenimcescc oie Me fon |e De Sat 22-18 AWG (wo win A096) | AatoHOND Tho) | SoTs2 
Certi-Crimp Hand Tool, 22-18 AWG ‘A9916-ND 468.14 | 91522-4 Die Set, 20-16 AWG (use with A9996-ND) A30727-ND 499.95 | 58707-2 
Straight Action Hand Tool, 26-22 AWG A32490-ND 491.31 91529-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool (without Die Set) A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Straight Action Hand Tool, 20-16 AWG A32491-ND 764.78 | 91594-1 PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 48.00 | 679221-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK2® Headers 


Authorized Distributor 


Specifications: minimum nickel underplate on entire contact. B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum 
* Contact Material: Brass ¢ Solder Tail Diameter: .039" (1.00mm) »* Housing: UL94V-0 White Nylon Contact gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) 
Plating: A: Tin-Lead Finish- Plated with .000150” (.00381mm) minimum tin-lead over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


220 (5.58) 
‘e 


.500 (12.70) 
kK >| 


| .236 
| _(5.99) 


-| if 500 (12.70) 
.270 (6.86) fee 


A= + 236 
|__(5.99) 


270 (6.86) 


Lot 
270 (6.86) 


No. of Contact | DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP No. of Contact | DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. il 100 | Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
.163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) A A25621-ND 2.46 1.77 | 794069-1 
A A32448-ND® 79 51 | 1-770166-0 18 Dual Row A 1.528 (38.81) A33338-ND® 2.30 1.66 | 1-794069-0 
A A25590-NDt 92 66 | 770872-1 B A25622-ND 6.85 4.92 | 794069-2 
2 In-Line A 387 (9.83) | A32449-NDt® 86 55 | 1-770872-0 B A33339-ND 6.41 4.60 | 1-794069-1 
B A32450-ND® 1.32 .84 | 1-770166-1 A A25623-ND 274 1.97 | 794070-1 
B A33330-NDt® 1.47 1.06 | 1-770872-1 rf 5 
0 I fal Bow B 4.691 (42.95) | 433340-NDe 2.56 1.84 | 1-794070-0 
1 A A32451-ND® 86 .55| 1-770170-0 B A25624-ND 7.63 5.48 | 794070-2 
A A32452-NDt© 1.06 67 | 1-770873-0 4 B A33341-ND@ 744 5.12] 1-794070-1 
3 In-Line 7 550 (13.97) | 426595-ND 216 1.55 | 70170-2 A A25625-ND 3.04 2.18] 794071-1 
B A33331-ND@ 2.02 1.45 | 1-770170-1 A A33342-ND@ 284  2.04| 1-794071-0 
22 | Dual Row 1.854 (47.09 : : 
8 PASSES Dy 217 1.56 | 770873-2 B (47-09) | 95626-ND 9.31 6.68 | 794071-2 
B A33332-NDt© 2.03 1.46 | 1-770873-1 B A33343-ND@ 8.71 6.25 | 1-794071-1 
A A32453-ND® 98.62) 1-770174-0 A A32470-ND@ 3.12 1.98 | 1-794072-0 
A A32454-NDT® 1.31 83 | 1-770874-0 24 | Dual Row B | 2.017 (51.23) | A25628-ND 40.28 7.37 | 794072-2 
4 | Dual Row : “387 (9.88) peas se ie Lestat B A33344-ND@ 9.62 6.90 | 1-794072-1 
B A33333-NDt® 2.48 4.78 | 1-770874-1 «163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 
, A A32471-ND® 1.03 65 | 1-770966-0 
A A32456-ND® 1.00 .64 | 1-770178-0 2 In-Line 3 388 (9.86) | o470-NDO 214 1.96 | 1-770966-1 
Pace A 1550 (13.97) | 432589-NDe 1.65 1.19 | 1-770875-0 i : 
B A32457-ND@ 2.33 1.48 | 1-770178-1 5 A A25631-ND 2.20 1.40) 770967-1 
B A32590-ND® 3.53 2.53 | 1-770875-1 3 In-Line is 551 (14.00) peated i nee oe 
A A32591-ND@ 201 1.44 | 1-794073-0 ee be oe jpceiee 
2 8 Siar How B 713 (18.1) A32592-ND@ 4.57 3.28 | 1-794073-1 i : z i 
A . ° A32458-ND@ 1.69 1.08 | 1-794065-0 A A32474-ND® 1.07.68 | 1-770968-0 
B A32459-ND@ 3.02 1.92 | 1-794065-1 4 | Dual Row B 388 (9.86) | A25634-ND 3.88 2.78 | 770968-2 
‘ GRIEG 42 45% [A078 B A33346-ND 3.63 2.60 | 1-770968-1 
A A32593-ND® 2.23 1.61 | 1-770858-0 A A32475-ND® 1.51 .96 | 1-770969-0 
6 | DualR 551 (14.00 
ie |) sPuatiioe B 877 (22.28) |p 0461-ND® 3.68 2.34 | 1-770743-1 ae B (14.00) | n30476-ND® 4.89 3.10] 1-770969-1 
B A32594-ND® 554 3.98 | 1-770858-1 7 i e 
|) | anuerRew A ria ie.14) | 432477-NDe 210 1.34 | 1-770970-0 
A A25610-ND 1.94 1.39 | 794066-1 B A32478-ND@ 6.45 4.09 | 1-770970-1 
A AgesoeNDe, 1.81 1.81 | 1-784066-0 A A32479-ND@ 2.45 1.56 | 1-770971-0 
12 | Dual Row A 1.039 (26.39) | A32462-NDt® 2.23 1.42 | 1-770621-0 to | Dual Row B (877 (22.28) | A25640-ND 356 644 | 770971-2 
8 GPRETEAAD Bie aise: 7en0G6 2 B A33347-ND@ 8.01 5.74 | 4-770971-1 
B A33335-ND@ 437 3.44) 1-794066-1 7 alanine Fan aaa AISI 
4 : 12 | Dual Row 1.040 (26.42 ‘ : ‘ i ; 
9 Matrix A 551 (14,00) | A82463-ND® 1.741.411 | 1-770182-0 B (26.42) | s0481-ND® 3.22 5.21 | 4-770972-1 
B A32464-ND@ 5.09 3.23 | 1-770182-1 ; SoIEHNS eC ASS 
4 ; : 14 | Dual Row 1.203 (30.56 ‘ : : : i 
12 | Matrix A 713.(18.11) | A82465-ND® 214 1.96 | 1-770186-0 B (8058) | n30483-ND@ 44.12 7.05 | 4-770973-1 
3 B A32466-ND® 659 4.18 | 1-770186-1 
A aaaerhih ae eet A A32484-ND@ 2.76 1.75 | 1-770974-0 
& | “ieee a ee - os bite ei 16 | Dual Row B | 1.366 (34.70) | A25646-ND 43.55 9.71 | 770974-2 
ating 877 (22.28) ames eee B A33348-ND® 1268 9,09 | 1-770974-1 
B A33336-ND@ 817 5.86 | 1-770190-1 
a ar Ve. ne Arado 18 | Dual Row A 1.529 (38.84) | A32485-ND@ 4.65 2.95 | 1-794105-0 
A A32597-ND@ 2.83 2.03 | 1-794074-0 7 A Pease 468 3.36 | 794106-1 
44 | dual Row B 4.202 (30.53) | A25616-ND 5.45 3.91 | 794067-2 20 | Dual Row A 1.692 (42.98) | A33349-ND@ 4.38 3.14 | 1-794106-0 
B A34925-ND@ 573 4.41 | 1-794067-1 B A25649-ND 17.32 12.42 | 794106-2 
Pi B A32598-ND@ 7.54 5.41 | 1-794074-1 oy «|| cpaalow A 1.855 (47.12) | 425696-ND 6.08 4.36 | 794107-1 
A A30469-NDS 205 131 | 4-794088-0 A A33351-ND 5.69 4.08 | 1-794107-0 
A A32595-ND® 3412 2.24 | 1-794075-0 A A32486-ND® 6.21 3.94] 1-794108-0 
16 | Dual Row B 1.365 (34.67) | A25620-ND 6.04 4.33 | 794068-2 24 | Dual Row B 2.018 (51.26) | A25651-ND 20.79 14.90 | 794108-2 
B A33337-ND@ 5.65 4.05 | 1-794068-1 B A33352-ND@ 19.45 13.95 | 1-794108-1 
7 PEPEELANIRS 8.54 Bad ieee t These part numbers are without drain holes. # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Pins and sockets can be intermixed in the same housing » Positive polarization » Pin or 
socket contact can be hot ¢ Positive locking housings * Removable, crimp snap-in con- 
tacts * Low contact mating force * Dual locking lances provide optimum contact stability 
¢ Panel-mount or free-hanging * Harness to PC board capability using pin or socket 
header assemblies Features: * Rated to 600V * Insulation capacity to .200" (5.08 mm) 
diameter * Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing 


Fig. 5 — Test Connectors 


A— 2-5 Circuits 
* Mating Connectors: Housings and PLUG 
headers having the same number of 
circuits * Pins and sockets can be 
intermixed in the same housing « Test 
connector housings are of the same 
configuration as standard housings 
«Test probes have 5A max. current 


¢ Circular design allows the connector to pass through 7/8 
inch knock-out holes in electrical fixtures and boxes Features: 
© Voltage: 6OOVAC or DC * Current: 20A maximum per UL-1977 


B— 6 Circuits 


PLUG 
© .084 (2.13) Pin- 
Mates with Universal 
+ MATE-N-LOK 


Sockets 


AMP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell 


* Special flanged universal MATE- 
N-LOK cap housing Features: 
¢ Voltage: 600V » Current: 15.5A 
maximum 


Fig. 6 


* Economical splash proof and 
immersible sealed connector 
system * One interface seal 
and two wire seals required 
per mated assembly 


Material: Silicone rubber, 
blue color 


Dim. in inch (mm) 


* Sealed Bulkhead Connector 

Features: *Locknut: Metal * Housing: 
Nylon, Flame Retardant, UL94-VO 

* O-Ring: Neoprene 


Wire Seal 


interface Seal 


‘Wire Seal 


rating * 1,000,000 cycles 


Connectors No. of Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Circuits Description Part No. al Part No. 
No. of Digi-Key Pricing AMP. Plug In-Li a ei 
; ae se g In-Line AQ7515-ND 1.54 102.56 480763-2 
Fig. Circuits Descrialion Part No. 1 100 Part No. 5 Cap In-Line A97514-ND 1.94 429.94 480764-2 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors Plug Matrix A97537-ND 61 40.56 1-480704-2 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 6 Cap Matrix A97516-ND 58 38.67 4-480705-2 
1 Plug In-Line A14270-ND 28 9.68 1-350867-0 1 9 Plug Matrix A97518-ND 69 46.04 1-480706-2 
Cap In-Line A14271-ND 29 10.21 7704211 Cap Matrix AQ7517-ND 67 44.76 1-480707-2 
2 Plug In-Line A1448-ND 3 17.31 1-480698-0 rr Plug Matrix A97538-ND 80 53.23 1-480708-2 
Cap In-Line A1449-ND 30 15.80 1-480699-0 Cap Matrix A97519-ND 70 46.94 1-480709-2 
3 Plug In-Line A1450-ND 29 16.53 1-480700-0 ig Plug Matrix A97521-ND 1.16 77.27 1-480710-2 
oh inte at = = st Cap Matrix A97520-ND 1.03 68.94 1-480711-2 
ug In=!ne z : : : : Unit | MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 
4 ; Iniversal 
Cap In-Line A1453-ND 31 17.58 1-480703-0 Nylon, Black Color (Contacts Sold Separately) 
5 Plug In-Line nelly 34 22.07 1-480763-0 Plug In-Line ‘A97539-ND “49 32.58 | 1-480608-9 
Cap In-Line A1455-ND 39 24.92 1-480764-0 2 ; 
- Cap In-Line AQ7522-ND A5 29.78 1-480699-9 
Plug Matrix A1456-ND 34 21.52 1-480704-0 - 
1 : Plug In-Line ‘A97524-ND 50 33.07 1-480700-9 
Cap Matrix A1457-ND 32 20.52 1-480705-0 3 : 
6 : Cap In-Line A97523-ND 49 32.66 1-480701-9 
Plug In-Line A14272-ND 68 43.82 640585-1 - 
ee ‘ 4 Plug In-Line ‘A97525-ND 50 33.49 1-480702-9 
Cap In-Line A14273-ND 1.25 80.04 926307-1 4 
- Cap In-Line A97540-ND 50 33.15 1-480703-9 
Plug In-Line A14274-ND 1.03 65.89 640586-1 - 
8 a : Plug In-Line ‘A97527-ND 53 35.18 480763-9 
Cap In-Line A14275-ND 1.97 126.51 926308-1 5 ; 
Plug Matrix A1458-ND 38 24.43 1-480706-0 1 Cap In-Lina BviS2baND) 68 39.55 | 4807649 
9 ' ‘ 3 ? Plug Matrix A97529-ND 61 40.56 1-480704-9 
Cap Matrix A1459-ND 34 21.98 4-480707-0 6 j 
Plug Matrix ‘A1460-ND 77) 28.25 1-480708-0 Cap Matrix ASTS28-ND 58 38.67__| _1-480705-8 
12 Cap Matrix A1461-ND 39 24.91 4-480709-0 9 Plug Matrix A97531-ND 75 49.73 1-480706-9 
if Plug Matrix A1462-NDt 64 41.00 7-480710-0 Cap Matrix A97530-ND 82 41.43 1-480707-9 
Cap Matrix A1463-ND 57 36.58 4-480711-0 » Plug Matrix ‘A97533-ND 80 53.23 1-480708-9 
5 F Plug Circular A30576-ND 78 56.01 794911-1 Cap Matrix A97532-ND 70 46.94 1-480709-9 
Cap Circular A30577-ND 78 56.01 794912-1 - Plug Matrix A97541-ND 1.25 83.48 | 1-480710-9 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Connectors __Cap Matrix A97534-ND 1.03 68.94 | 1-480711-9 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Flanged Cap Housings 
1 Plug In-Line 14276-ND 38 24.57 35086541 Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) 
Cap In-Line A14277-ND 38 24.57 350866-1 6 Matrix A30555-ND 1.56 126.00 794760-1 
Plug In-Line M14278-ND 37 73.04 3507774 3 9 Matrix A30556-ND 1.88 152.06 794761-1 
2 Cap In-Line A14279-ND 53 33.87 350778-1 12 Matrix A30557-ND 2.27 183.51 794762-1 
Plug In-Line A14280-ND 45 28.67 350766-1 Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Flanged Cap Housings 
3 Cap In-Line A14281-ND 54 34.56 350767-1 Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 
Fi Plug In-Line A14282-ND 47 29.91 350779-1 6 Matrix A30558-ND 1.35 109.57 794714-1 
Cap In-Line A14283-ND 59 37.87 350780-1 3 9 Matrix A30559-ND 1.63 132.23 794715-1 
5 Plug In-Line A14284-ND 50 31.95 350809-1 12 Matrix A30560-ND 1.97 159.57 794716-1 
Cap In-Line A14285-ND 60 38.61 350810-1 Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Sealed Bulkhead Cap 
1 Plug In-Line A14286-ND 1.06 67.90 640581-1 Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 
6 Cap In-Line A14287-ND$ 2.75 176.49 926307-3 4 Cap In-Line A32535-ND 2.81 227.80 1604256-1 
Plug Matrix A14288-ND 67 42.91 350715-1 6 Cap Matrix A32536-ND 2.90 234.60 1604210-1 
Cap Matrix A14289-ND 59 37.81 350781-1 4 9 Cap Matrix A32537-ND 3.02 244.80 1604254-1 
8 Plug In-Line A14290-ND 90 58.02 640582-1 12 Cap Matrix A32538-ND 3.57 289.00 1604941-1 
Cap In-Line A14291-ND$ 2.81 180.25 926308-3 Keying Plug, UL94V-0 ‘A14305-ND 7 21.45 1-640415-0 
9 Plug Matrix A14292-ND 58 37.21 350720-1 Keying Plug, UL94V-2 .... ..|A14304-ND 25 20.60 1-640415-1 
Cap Matrix A14293-ND 12 45.92 350782-1 Test Connectors (with spring loaded contacts) 
Plug Matrix A14204-ND 74 47.52 350735-1 - 
12 ; : Plug In-Line A25328-ND 58.67 3763.80 350848-2 
Cap Matrix A14295-ND 88 56.26 350783-1 2 : 
, Cap In-Line A25331-ND 49.29 3162.00 350849-2 
Plug Matrix A14296-ND 95 61.05 350736-1 - 
15 : : i Plug In-Line A25731-ND 72.35 4641.00 350848-3 
Cap Matrix A14297-ND 1.46 93.50 350784-1 3 : 
Cap In-Line A25732-ND 83.87 5380.50 350849-3 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 5A Plug In-Li A25330-ND 708.92 6087.00 350848-4 
Nylon, Red Color (Contacts Sold Separately) 4 Cap incline A25329-ND 108.99 6992.10 | 350849-4 
Plug In-Line A97536-ND 49 32.58 4-480698-2 ; ; : 
2 : Plug In-Line A25733-ND 113.08 7253.90 350848-5 
Cap In-Line A97535-ND 45 29.78 1-480699-2 5 ; 
- Cap In-Line A25734-ND 118.85 7624.50 350849-5 
Plug In-Line A97511-ND 50 33.07 1-480700-2 : 
1 3 ; Plug Matrix A25735-ND 142.70 9154.50 350848-6 
Cap In-Line A97510-ND 49 32.66 1-480701-2 5B 6 Searnes (GERD 442.78 9150.60 an0Rdoce 
4 Plug In-Line A97513-ND 54 36.18 7-480702-2 P : : 
Cap In-Line A97512-ND 50 33.15 1-480703-2 Black Brick Red 
Splash Proof Seals 
Interface Seal Wire Seal 
No. of Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Circuits Part No. 1 100 Part No. Part No. 1 100 Part No. 
2 A25390-ND 27 22 794269-1 A25397-ND 35 29 794270-1 
3 A25391-ND 37 30 794271-1 A25398-ND 48 39 794272-1 
4 A25392-ND 67 54 794273-1 A25399-ND 98 80 794274-1 
6 6 A25393-ND 54 Ad 794275-1 A25400-ND 80 65 794276-1 
9 A25394-ND 88 72 794277-1 A25401-ND 1.24 1.01 794278-1 
12 A25395-ND 1.22 99 794279-1 A25402-ND 161 1.31 794280-1 
15 A25396-ND 2.05 1.67 794281-1 A25403-ND 2.35 1.91 794282-1 
Fein gy I NN UO cme gh a tbat eee ears da ce iN ie es eS Sas A25156-ND 5.7710 770377-1 
(Continued) 
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= Tyco Electronics AMP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell (Cont) 


Authorized Distributor 


Pin Contact Socket Contact 


Contacts 


Contact Plating: 
A: Phosphor Bronze pre-tin plated 


B: Brass pre-tin plated Split Pin Contact Programmable 

C: Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and inside wire barrel over Contact 9.048 
.000050” (.00127mm) minimum nickel under-plate on entire contact .— i (1.22) 

D: Select Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area over .000050” -805 (20.45) 
(.00127mm) minimum nickel under-plate on entire contact 

Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 

(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Pin Contacts 

30-26 .032 - .057 | Brass B 790 (20.06) A25405-ND 1.58 10.61 770672-1 | A25405CT-ND =- _ 96.03 | A25405TR-ND 8,000 57.62/M | 350924-1 

(.813-1.45) | Phos. Brz. | C | i A25353-ND 15.75 105.94 770672-6_| — - - - |- - -|- 
Brass B A14298-ND 1.20 8.08 350690-1 | — =— = - -— = —/|-— 

94-13 | -040-.100 | Brass © | 799 (20.06) A14299-ND 10.02 67.42 350690-2 | A14299CT-ND - - 692.00 | A14299TR-ND 7,000 | 415.20/M | 350561-2 

(1.02-2.54) | Brass D A25359-ND 610 41.05 350690-7 | A25359CT-ND - - 342.43 | A25359TR-ND 7,000 | 205.46/M | 350561-7 

Phos. Brz.|_A A25362-ND 1.56 10.48 350690-3 | A25362CT-ND _ =- 71.95 | A25362TR-ND 7,000 43.17/M_|_350561-3 

Brass B A14300-ND§ 1.17 7.90 350547-1 | A97892CT-ND 4.62 19.66 29.27 | A97892TR-ND 5,000 22.52/M | 350218-1 

060-130 | Brass Cc A14301-ND§ 9.94 66.88 350547-2 | A14301CT-ND§ - _ 692.00 |A14301TR-ND§ 5,000 | 415.20/M | 350218-2 
(1.52-3.30) Silver D | .790 (20.06) | A25341-ND§ 6.11 41.13 350547-7, | — - - —- |= - —|— 

Phos. Brz.| A A25343-ND§ 1.59 10.71 350547-3 | A97893CT-ND 9.37 39.86 59.34 | A97893TR-ND 5,000 45.65/M | 350218-3 

20-14 Phos. Brz. |_D A25346-ND§ 12.10 81.40 350547-6 | A25346CT-ND§ - _ 522.33 | A25346TR-ND§ 5,000 | 313.40/M | 350218-6 

Brass B A14303-ND 1.47 9.92 350552-1 | — =_ _ - -— = -—|-— 
430-200 Brass C A25368-ND 972 65.39 350552-2 | A25368CT-ND - 396.59 721.08 | A25368TR-ND 2,500 | 576.86/M | 350538-2 
(3.30-5.08) Brass D | .810 (20.57) | A25371-ND 7.90 53.16 350552-7 | A25371CT-ND _ 261.73 475.88 | A25371TR-ND 2,500 | 380.70/M | 350538-7 
Phos. Brz.| A A25374-ND 2.18 14.64 350552-3 | A25374CT-ND - 60.53 110.05 | A25374TR-ND 2,500 88.04/M | 350538-3 
Phos. Brz. |_D A25408-ND 14.72 99.00 350552-6 | A25408CT-ND - 373.38 678.88 | A25408TR-ND 2,500 | 543.10/M | 350538-6 

22-18 ees Brass B | 634 (16.10) | — — - - A32600CT-ND 10.55 44.85 66.77 | A32600TR-ND 7,000 51.36/M | 794440-1 

1844 -130-.200 | Brass B 810 (2057) | — — _ =_ A25378CT-ND 7.98 33.94 60.37 | A25378TR-ND 2,500 51.82/M | 350873-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.| A |” : A25380-ND 2.03 13.68 350918-3 | — - - - | - -|- 

.200 max. A A25382-NDA& 3.27 (21.97 640309-3 | — _ = - = = —/|- 
ans (5.08) phos: Biz: D obUe0 87) A25386-ND& 1466 98.62 640309-6 | A25386CT-ND& - - 778.40 | A25386TR-ND& 3,000 | 622.72/M | 350922-6 
Socket Contacts 
30-26 ea Brass B | .760(19.30) | A25352-ND 1.78 12.00 770673-1 | A25352CT-ND - - 66.83 | A25352TR-ND 8,000 40.10/M | 350925-1 
Brass B = — _ _ A97891CT-NDO 4.57 19.43 28.92 | A97891TR-NDO 7,500 22.25/M | 350570-1 
Brass B A1437-NDO 1.27 8.56 350689-1 | A97890CT-ND 4.64 19.72 29.35 | A97890TR-ND 7,500 22.58/M | 350851-1 
Brass Cc A25357-ND 985 66.28 640347-2 | A25357CT-ND - 390.29 709.63 | A25357TR-ND 7,500 | 425.78/M | 350851-2 

24-18 .040-.100 | Brass Cc 760 (19.30) A1439-NDO 10.27 69.07 350689-2 | A1439CT-NDO - 370.78 674.15 |A1439TR-NDO 7,500 | 404.50/M | 350570-2 

(1.02-2.54) | Brass D A25360-NDO 618 41.61 350689-7 | A25360CT-ND _ 190.56 346.48 | A25360TR-ND 7,500 | 207.89/M | 350851-7 

Phos. Brz.| A A25363-NDO 1.57 10.57 350689-3 | A25363CT-NDO _ 37.65 68.45 | A25363TR-NDO 7,500 41.08/M | 350570-3 

Phos. Brz. |_D =- - =_ _ A25364CT-NDO 66.35 282.21 420.09 | A25364TR-NDO 7,500 | 323.15/M | 350570-6 

Brass B A1441-ND§ 1.13 7.57 350550-1 | A97889CT-ND 4.62 19.66 29.27 | A97889TR-ND 5,000 22.52/M | 350536-1 

060-130 | Brass C A1443-ND§ 10.14 68.19 350550-2 | A1443CT-ND§ _ - 658.00 | A1443TR-ND§ 5,000 | 394.80/M | 350536-2 
(1.52-3.30) Brass D | .760(19.30) | A25342-ND§ 6.11 41.13 350550-7 | — _ - - = = —|— 
Phos. Brz.| A A25344-ND§ 1.52 10.20 350550-3 | — - - —- |= - -—|-— 

20-14 Phos. Brz. |_D A25347-ND§ 10.63 71.51 350550-6 | A25347CT-ND§ - - 551.30 | A25347TR-ND§ 5,000 | 330.78/M | 350536-6 
Brass B A14302-ND 1.67 11.22 350551-1 | — _ _ - = — —/|-— 

430-200 Brass c A25369-ND 10.86 73.07 350551-2 | A25369CT-ND _ 453.05 823.73 | A25369TR-ND 2,500 | 658.98/M | 350537-2 

(3.30-5.08) Brass D | .780(19.81) | A25372-ND 8.02 53.93 350551-7 | A25372CT-ND =- 256.86 467.03 | A25372TR-ND 2,500 | 373.62/M | 350537-7 

Phos. Brz.| A A25375-ND 2.18 14.64 350551-3 | A25375CT-ND =- 56.40 102.55 | A25375TR-ND 2,500 82.04/M | 350537-3 

Phos. Brz. |_D A25409-ND 14.83 99.77 350551-6 | A25409CT-ND =_ 282.74 514.08 | A25409TR-ND 2,500 | 411.26/M | 350537-6 

22-18 eee Brass B | 572 (14.53) | — - - - A32602CT-ND 10.74 45.69 68.02 | A32602TR-ND 7,000 52.32/M | 794831-1 

18-44 -130- .200 | Brass B 780 (19.81) | — = = = A25379CT-ND 7.98 33.94 55.71 | A25379TR-ND 2,500 51.82/M | 350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.| A |” : A25381-ND 2.03 13.68 350919-3 | — _ - - -— - —-|- 

.200 max. A A25383-ND& 3.27 21.97 640310-3 | — =— = - -— = —/|- 
aaa (5.08) Phos. D FAO) A25387-ND& 14.86 99.98 640310-6 | A25387CT-ND& - 434.01 789.10 | A25387TR-ND& 2,500 | 631.28/M | 350923-6 
Split Pin Contacts 
040-100 B A1436-ND 1.28 8.60 350706-1 | — _ = - = - —|— 
24-18 (1.02-2.54) Brass C | .790 (20.06) | A1438-ND 955 64.26 350706-2 | A1438CT-ND _ - 746.18 |A1438TR-ND 7,000 | 447.71/M | 350699-2 
D A25334-ND 6.95 46.78 350706-7__| A25334CT-ND - - 359.20 |A25334TR-ND 7,000 | 215.52/M | 350699-7 
060 - 130 B A1440-ND§ 1.27 8.56 350705-1 | — =_ = - -— _ —/|- 
(1.52-3.30) Brass C | .790 (20.06) | A1442-ND§ 955 64.26 350705-2 | — _ - - = - —|— 

20-14 D A25336-ND§ 6.95 46.78 350705-7 | A25336CT-ND§ _ - 381.65 |A25336TR-ND§ 5,000 | 228.99/M | 350687-7 
430-200 B A25338-ND 171 11.53 350707-1 | A25338CT-ND =_ 37.17 67.58 |A25338TR-ND 2,500 54.06/M | 350700-1 
(3.30-5.08) Brass C | .810 (20.57) | A25694-ND 9.61 64.67 350707-2 | — - _ - = - -—|— 

D A25730-ND 8.41 56.56 350707-7_ | — _ - - — - —-|- 
Grounding Pin 
20-14 | 060-130 | Brass | B a A25339-ND§ 167 11.22 | 350669-1 | = = = _ -£ = —|— 
(1.52-3.30) 
Keying Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon A25156-ND 5.77 50.78 770377-1 | = _ -|- 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | A25340-ND 3.71 24.96 350877-1 | _ - —|—-— 


A There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. 
Socket Contact: .010in. (.254mm ) stock thickness § Can be used with Splash Proof Seals 


Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) —_ Latch Disengaging Tool 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool . 
A9907-ND (91500-1) Universal Mate-N-Lok Crimp Tool for 20-14AWG . 
A9996-ND (354940-1) | PRO-CRIMPER™ III Hand Tool without Dies. ... 
A34584-ND (679221-1) PRO-CRIMPER II/III Repair Kit 


A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP™ Hand tool with Die for 24-18AWG 
A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG.. 
A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG 

A28006-ND (69710-1) | CERTI-CRIMP Hand Tool without Die 
A25349-ND (58380-1) | CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG... 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG A25350-ND (58380-2) | CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG . $553.11 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Insulation Diameter) . A25159-ND (90548-1) | PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG . $133.50 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130"-.200" Insulation Diameter) . as A25160-ND (90546-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060”-.130” Insulation Diameter) . $133.50 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG .......... 2. cece e cence cece et eeeees A25161-ND (90547-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130”-.200” Insulation Diameter) ............. $133.50 


- $468.14 
- $519.12 
. $471.23 
. $358.50 
. $658.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Housing Kits 


Product Facts: Ultimate reliability * Pins and sockets can be intermixed in the same housing Available in 2 thru 
15 Circuit sizes for free hanging or panel mount wire-to-wire connection « Polarized housings available in UL94V-0 
flammability rated material « Contacts are on .250” (6.35mm) centerline spacing * UL Recognized: E28476 » Certified CSA: 


LR 16455-113 
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T 
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cycles, mating and unmating 


AMP Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell 


Plug (includes these 2 pieces) 


je 
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(Front) 


Jal 
.845 (21.46) 


Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431-4016/A8E Performance Characteristics: * Dielectric With- 
standing Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between adjacent circuits * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum between 
adjacent circuits * Voltage Rating: 600VAC or DC * Contact Retention: 35 pounds minimum per contact » Durability: 50 
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Cap (includes these 2 pieces) 
¥ 
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(Front) (18.97) 


Cap (includes these 2 pieces) 
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Cap (includes these 2 pieces) 
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vt 


No.of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP. No. of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Fig Type Circuits tion Inch (mm) Part No. il 100 Part No. Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
1 In-Line 9 Plug — A14240-ND 83 53 770017-1 3 Matrix 6 Cap = A14250-ND 1.14 14 770027-1 
Cap = A14247-ND 84 55 | _770024-1 ) Plug 8 F A14244-ND 1.24 80 | 77002T-T 
3 Plug .800 (20.32) A14241-ND 90 58 770018-1 9 Cap -800 (20.32) A14251-ND 1.22 79 | 770028-1 
3 Cap .800 (20.32) A14248-ND 1.00 65 | 770025-1 4 Matrix 12 Plug 1.050 (26.67) A14245-ND 2.20 1.42 770022-1 
2 In-Line 4 Plug 1.050 (26.67) A14242-ND 1.02 66 770019-1 12 Cap 1.050 (26.67) A14252-ND 212 1.37 | 770029-1 
4 Cap 1.050 (26.67) A14249-ND 1.09 70 770026-1 15 Plug 1.300 (33.02) A14246-ND 1.81 1.16 | 770023-1 
5 Plug 1.300 (33.02) A25155-ND 1.45 93 | 770016-1 15 Cap 1.300 (33.02) A14253-ND 1.72 1.11 770030-1 
3 Matrix 6 Plug = A14243-ND 1.16 15 770020-1 Keying Plug, Nylon UL94V-0...... 00... A25156-ND 5.77/10 50.78/100| 770377-1 
Contacts 
Pin Socket SR) 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030” Connector Connector 
(.000762mm) minimum gold in mating area and .000050” (.00127mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” _~ A aed 


(.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire Insulation Dimension Loose Piece Cut Strip 
Size Range o Plat- A Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch(mm) | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Split Pin Contacts 
24-18 040 ~ 100 Brass B 1.005 (25.53) A14254-ND® 1.63 11.00 |770252-1 A14254CT-ND®@ = — 88.33 | A14254TR-ND® 5,000 53.00/M | 770009-1 
(1.02 ~ 2.54) G.|ie" 3 A31707-ND® 9.65 64.90 | 1-770252-0 | A31707CT-ND® 58.57 249.12 475.43 | A381707TR-ND@ 5,000 285.26/M_| 1-770009-0 
20-14 .060 ~ 130 Brass B 1.005 (25.53) A14256-ND® 2.10 14.16 |770250-1 = — - —l= _ —|-— 
(1.52 ~ 3.30) Cc ; z A31706-ND® 9.65 64.90 | 1-770250-0 | A31706CT-ND® 59.14 251.52 480.00 | A31706TR-ND® 4,000 384.00/M_| 1-770007-0 
B A14258-ND® 277 18.63 |770248-1 A14258CT-ND® — 71.61 130.20 | A14258TR-ND® 2,500 104.16/M | 770005-1 
20-14 -130 ~ .200 Brass C | .995 (25.27) | A31710-ND® 11.70 78.69 | 1-770248-0 | A31710CT-ND® — 334.26 607.75 | A31710TR-ND® 2,500 486.20/M | 1-770005-0 
(3.30 ~ 5.08) c = = =| A25181CT-ND 89.58 381.00 727.10 | A25181TR-ND 2,500 436.26/M_| 770005-4 
Phos Brz. | C | .995 (25.27) | — = Sle A31705CT-ND® 108.27 460.49 878.80 | A31705TR-ND® 2,500 703.04/M_| 1-770005-1 
200 max. t A A14260-ND® 4.43 29.83 | 770246-3 A14260CT-ND® _ _ 247.63 | A14260TR-ND® 3,000 198.10/M | 770003-3 
12-10 6 08 max ) Phos. Brz.| C | 1.005 (25.53) | A14261-ND 22.49 = 151.26 | 770246-4 ed _ _ — = _ —|-— 
i Z c A31708-ND® 21.04 141.55 | 1-770246-0 | — = = -ce = -|— 
Socket Contacts 
040 ~ 100 A A14262-ND® 2.44 16.39 | 770253-3 A14262CT-ND® _ _ 117.00 | A14262TR-ND® 5,000 70.20/M | 770010-3 
24-18 ( 02-2 54) Phos. Brz.]| C | .980 (24.90) | A14263-ND 16.09 108.22 )770253-4 A14263CT-ND — = 729.90 | A14263TR-ND 5,000 437.94/M | 770010-4 
: i C A33356-ND® 15.05 101.27 |1-770253-0 | A33356CT-ND® = = 683.88 | A33356TR-ND® 5,000 410.33/M_| 1-770010-0 
060 ~ .130 A A14264-ND® 2.56 17.24 |770251-3 _ _ - -— |= _ —|— 
20-14 (i 52-3 30) Phos. Brz.]| C | .980 (24.90) | A14265-ND 16.93 113.91 | 770251-4 A14265CT-ND _ _ 748.75 | A14265TR-ND 4,000 449.25/M | 770008-4 
: ; C A33357-ND® 15.85 106.60 | 1-770251-0 | A33357CT-ND® = = 701.58 | A83357TR-ND® 4,000 420.95/M_| 1-770008-0 
430 ~ .200 A A14266-ND® 3.35 22.54 | 770249-3 A14266CT-ND® = 91.64 166.63 | A14266TR-ND® 2,500 133.30/M | 770006-3 
20-14 (3 30-5 08) Phos. Brz | C | .970 (24.64) | — _ — | — A14267CT-ND _ 504.60 917.45 | A14267TR-ND 2,500 733.96/M | 770006-4 
: i Cc A31711-ND@ 19.26 129.58 |1-770249-0 | — = = -—[ = -/|/-— 
200 max. ¢ A A14268-ND® 4.43 29.83 | 770247-3 A14268CT-ND® = es 247.63 | A14268TR-ND@ 3,000 198.10/M | 770004-3 
12-10 6 08 max.) Phos. Brz.| C | .980 (24.90) | — = =—|- A14269CT-ND _ _ 1103.50 |— _ — | 770004-4 
Z ‘i c A31704-ND® 21.33 143.50 | 1-770247-0 | A31704CT-ND® 127.38 541.78 1033.93 | A81704TR-ND® 3,000 827.14/M_| 1-770004-0 
Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 
20-14 .060 ~ 130 Brass B = A25188-ND® 3.21 21.57 |770254-1 =— _ _ — |= _ —|— 
(1.52 ~ 3.30) C A31714-ND® 19.19 129.07 |1-770254-0 | — - - - EE - -|-— 
20-14 -130 ~ .200 Brags B = A25737-ND® 3.21 21.57 |770255-1 = _ _ | _ -—|-— 
(3.30 ~ 5.08) c A25738-ND 20.50 137.92 |770255-2 = = = -— [Ee = -|=— 
@ RoHS Compliant ft There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. 
Tools and Die Sets 
A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool. . A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG .. . $468.14 
A32539-ND (1804030-1) Contact Extraction Tool .. A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG .. $519.12 
A1444-ND (455830-1) Contact Insertion Tool (Larger than .090” Insulation Diameter) A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG .. $471.23 


A9998-ND (91002-1) 
A9996-ND (354940-1) 
A34584-ND (679221-1) 
A9944-ND (90548-2) 
A9943-ND (90546-2) 
A9924-ND (90547-2) 
A9923-ND (58530-2) 


Contact Insertion Tool (.090” max. Insulation Diameter) . 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies. 
PRO-CRIMPER II/III Repair Kit........... 
PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG 
PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060”. 
PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter). 
PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG 


-130" Insulation Diameter, 


A28006-ND (69710-1) 
A25349-ND (58380-1) 
A25350-ND (58380-2) 
A25159-ND (90548-1) 
A25160-ND (90546-1) 
A25161-ND (90547-1) 


CERTI-CRIMP Hand Too! without Die 
CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG .. 
PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG. 
PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060”. 


30” Insulation Diameter) 


PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter)... 


. $358.50 
. $658.50 
. $553.11 
. $133.50 
. $133.50 
Sait $133.50 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Strain Reliefs (For MATE-N-LOK® 
and MATE-N-LOK II® Connectors) 


Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 


No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Circuits | Description Supplied | Size (Inch) | PartNo. 1 100 Part No. 
Enclosed Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
2 incl Yes | .040~.190 ] A14338-ND 721 99 | 6407731 
No | .200~.350 | A25162-ND 1.21 99 | 640713-2 
3 Falla Yes | .040~.190 | A14339-ND 113 92 | 6407141 
No | .200~.350_ | A25163-ND 98 80 | 641945-1 
pi fi Yes | .040~.190 | A14340-ND 724 -*1.01_~‘| 641776-1 
Aree No | .200~.350 | A25164-ND 1.06 87__| 641776-2 
5 raat Yes | .040~.190 | A14341-ND 1.26 1.02 | 643030-1 
1 Heine No | .200~.350 | A25165-ND 1.26 1.02 __| 643030-4 (Enclosed) (Open) 
P fact Yes | .040~.190 | A14342-NDT 127 1.03 ‘| 6433131 
meee No | .200~.350 | A25166-NDt 1.27 1.03 | 643313-2 | 
8 In-Line Yes | .040~.190 | A14343-NDt 1.30 1.06 | 643314-1 (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head (2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
g Type B Pan Hea 
6 120 ~.650 | A14344-ND 1.16 95 640715-1 5 sheet metal screws (not supplied) 
9 sisi ves | 120~.650 | 14345-ND 121 ‘98 | 640716-1 sheet metal screws (not supplied) 
12 150 ~.750 | A14346-ND 136 1.10 | 640717-1 
15 200 ~ 850 | A14347-ND 1.34 4.09 | 640718-+1 
Enclosed Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
2 incline Yes | .040~.190 ] A14348-ND 1.09 87 | 1-640719-0 
No | .200~.350 | A25167-ND 139 4.13 _| 1-640719-1 
‘ fist Yes | .040~.190 | A14349-ND 1.10 ‘90 | 1-640720-0 
Beene No | .200~.350 | A14350-ND 1.09 89 | 641763-1 
i incl Yes | .040~.190 | A2516 8-ND 112 1 | 6417751 
HEHE No | .200~.350 | A14351-ND 117 95 | 641775-2 
. Yes | .040~.190 | A25169-ND 113 92 | 643030-3 ' 
v 5 In-Line No | 200~ 350 | A14352-ND 1.13 ‘92 | 643030-2 Cap Housing Adapters 
A inline Ye 040 ~ “199 A25324-NDT 114 93 | 643585-1 Digi Key pear a 
| 200 = 250. ee 114 _.93_| 643565-2 Fig. | Description Part No 10 100 | PartNo 
6 120~.650 | A14353-ND 114 (91 | 1-640721-0 9. P : : 
i Matrix Yes an ~ 0 Apes i 1 eieee Adapters for UL94V-0 Strain Reliefs — White Color 
150 ~ .75 55- A i -640723- 
15 200 ~ .850 | A14356-ND 4.26 1.03 4-640724-0 For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24724-ND 64 56 641778-1 
= _ 3 | Adapter Without NIBS For All Positions 
mul Gesanime Dio eey ; Price cach ANE Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings. A24725-ND 64 56 | 641778-2 
: Open Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color - 4__| For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only . A24726-ND 62 55 | 643182-2 
9 2, 3, 4, 5, 6 and 8, In-Line A14336-ND 67 155: 350811-1 Adapters for UL94V-2 Strain Reliefs — Natural Color 
6,9, 12 joen Ping Housing ULSaV3 a fiyion: Naturai Gator seei2et 3_| For ll Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24903-ND 61 54 | e4t777-4 
3 2, 3, 4, 5, 6 and 8, In-Line 7A25326-ND 60 9 1-350589-0 4 | For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only ...... A24904-ND 81 72 643182-1 
8, 9, 12 and 15, Matrix .. A25327-ND 69 37 1-350590-0 | + Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 


AMP Headers (For MATE-N-LOK® 


Fig. 1 — Housing: 94\-2 rating, nylon natural color. 94V-0 rating, white unless noted 
otherwise Contact: Phosphor bronze 


and MATE-N-LOK II® Connectors) 


Fig. 2 — Housing: 94V-2 rated, natural nylon Contact: Phosphor bronze 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” (0.000762 mm) minimum 


Fig. 3 — Housing: PBT, black Contact: Copper 
alloy, plated with tin-lead over nickel on entire 


Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030" (0.000762mm) minimum | gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” (0.00127 mm) minimum | contact 
gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” (0.00127mm) minimum | nickel underplate on entire contact 
nickel underplate on entire contact 200) + 
(5.08) 
Fig. 1A Fig. 1B 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
For MATE-N-LOK® Connectors 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP. No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
Vertical Pin Headers — PCB Mount 3 A A25301-ND® 86 62 350583-1 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 3 B A25302-ND 3.26 2.34 350583-2 
6 A A25287-ND 2.42 174 641831-1 3 B A31749-ND®@ 3.05 2.19 350583-4 
8 A UL94V-0 A14321-ND 1.92 138 641828-1 1A 4 A UL94V-2 A25303-ND® 1.10 79 350584-1 
7 A AV466-ND 7 a4 35049841 4 B A25304-ND 3.83 2.75 350584-2 
2 B A32544-ND 242 152 350428-4 4 B A31750-ND@ 3.59 257 350584-4 
3 A ‘M1468-ND ‘60 3 350429-1 8 A A25307-ND@ 2.52 1.81 770143-1 
1A 3 B A31742-ND 2.82 2.02 350429-4 6 A A25305-ND@ 1.42 1.02 350585-1 
4 A UL94V-2 | A1470-ND 78 56 350430-1 6 B A25306-ND 6.09 4.37 350585-2 
4 B A31743-ND 371 2.66 350430-4 6 B A31751-ND® 5.70 4.09 350585-4 
5 A A14317-ND 1.20 86 640466-1 1B 9 A UL94V-2 A25308-ND® 1.75 1.26 350586-1 
6 A A14319-ND 2.77 1.99 641832-1 9 B A31752-ND@ 7.98 5.73 350586-4 
8 A A14320-ND 2.40 1.72 641825-1 12 A A25310-ND@ 2.18 1.56 350587-1 
6 A A1472-ND 716 55 350431-1 15 A A25311-ND® 2.64 1.89 350588-1 
6 | 8 sor744D su 375 | sodas 
ik 9 B sais (A31745-ND 735 528 350432-4 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
12 A A1476-ND 1.68 1.21 350433-1 2 A A1490-ND@ 46 37 350759-4 
12 B A31746-ND 951 6.82 350433-4 2 B A1491-ND 171 94 350759-3 
15 A A1478-ND 1.84 1.32 350434-1 2 B A31759-ND@ 1.60 88 350759-5 
15 B A31747-ND 11.78 8.45 350434-4 3 A A1492-ND@ 58 Av 350760-4 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 1A 3 B UL94V-2 | A1493-ND 3.14 1.72 350760-3 
6 A A25293-ND 254 1.82 643408-1 3 B A31760-ND® 2.23 1.23 350760-5 
UL94V-0 i : 4 A A1494-ND@ 9 40 350761-4 
8 A A25295-ND 2.96 2.12 643410-1 
2 A A25289-ND 7 “56 64196341 4 B A31761-ND@ 2.85 1.57 350761-5 
4A 3 A ‘A25289-ND "85 62 641965-1 5 A A25312-ND@ 1.58 1.13 640467-1 
4 A uL94v-2 | A25290-ND 88 64 641967-1 6 A AIASO NDS: 9 65 350762-4 
5 A A25291-ND 1.94 1.40 643405-1 6 B A31762-ND® 4.24 2.33 350762-5 
6 A A25292-ND 2.30 1.65 643407-1 1B 9 A uLgay-2 | Al498-NDe@ 92 15 350763-4 
6 A ‘A25294-ND 1.47 1.06 641969-1 12 A A1200-ND@ 1.33 1.08 350764-4 
9 A A25296-ND 1.81 1.30 641971-1 12 B A31763-ND®@ 7.89 4.32 350764-5 
18 12 A UL94V-2 | 495997-ND 174 125 641973-1 15 A A1202-ND@ 2.07 1.68 350765-4 
15 A A25298-ND 2:72: 1.95 641975-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
Long Tail — (for .125” (3.18mm) thick PC board) 2 A A25313-ND 68 56 643411-1 
2 A A25299-ND® 79 57 350582-1 1A 3 A UL94V-2 A25314-ND 63 51 643413-1 
1A 2 B UL94V-2 A25300-ND 2.16 1.55 350582-2 4 A A25315-ND 80 65 643415-1 
2 B A31748-ND@ 2.02 1.45 350582-4 | @ RoHS Compliant (Continued) 
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2 Tyco Electronics AMP Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (Cont.) 


Authorized Distributor 


No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
ES cae regis ENS Pac aetna Brae 
6 A25316-ND 84 69 643423-1 ai A 
1B 9 A UL94V-2 ‘A25317-ND 113 ‘92 643425-1 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
15 A25318-ND 2.17 1.76 643429-1 1A 3 A UL9AV-0 A14328-ND@ 62 50 350825-1 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 4 A14329-ND@ 84 68 350826-1 
2 A25319-ND 58 ‘a7 7350986-4 6 A A14330-ND® 7.13 92 350827-1 
1A 4 A UL94V-2 | 995390-ND 32 66 350988-4 9 A A14331-ND@ 1.26 1.02 350828-1 
6 A25321-ND 1.35 7.10 350989-4 12 A A14332-ND@ 1.68 1.36 350829-1 
1B 9 A UL94V-2 A25322-ND 1.55 1.26 350990-4 1B 12 B UL94V-0 A14333-ND 8.95 4.90 350829-2 
15 A25323-ND 217 1.76 350992-4 12 B A31767-ND® 8.38 4.59 350829-4 
Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount 15 A A14334-ND@ 2.04 1.66 350830-1 
6 A A14311-ND® 3.66 2.63 640583-1 15 B A31768-ND@ 10.23 5.60 350830-4 
; B pelea ND ae oe oe Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
2 8 B UL94V-0 (A14313-ND 10.46 750 640584-2 2 A A25262-ND® 82 67 643412-1 
8 B A31770-ND@ 9.79 702 640584-3 1A 3 A UL94V-0 | A25263-ND@ 95 77 643414-1 
4 A A25210-ND@ 2.00 1.44 1-350948-0 a A A25264-ND@ 1.07 88 643416-1 
Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount 6 A A25265-ND® 1.23 1.00 643424-1 
6 A A25220-ND@ 3.97 3.22 643234-1 6 B A25266-ND 9.09 4.98 643424-2 
6 B A31773-ND@ 8.82 4.83 3-643234-0 6 B A31775-ND@ 6.53 3.58 643424-3 
2 8 A UL94V-0 A25222-ND@ 512 415 643236-1 1B 9 A UL94V-0 A25267-ND@ 1.39 1.13 643426-1 
8 B A25223-ND 15.64 8.56 643236-2 9 B A31776-ND@ 4.98 2.73 643426-3 
8 B A31774-ND® 12.51 6.85 3-643236-0 12 A A25269-ND® 2.14 1.74 643428-1 
15 A A25270-ND® 2.60 2.11 643430-1 
For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
2 A A25271-ND 87 Wal 350831-1 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 3 A A25272-ND 96 78 350832-1 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 1A 3 B UL94V-0 A31733-ND 3.05 1.68 350832-4 
i ‘ pare oor bio! | senesice 
Sener Tail (for .062” ( erm wore Pc posta) — RoHS comple a ; 6 A A25976-ND 1.40 144 3508341 
3 A14315-ND 93 67 380789-1 6 B A381 ieserlly 5.17 2.83 pas 
1A UL94V-0 9 A A25278-ND 1.73 1.40 350835-1 
4 A14316-ND 1.10 19 350792-1 
9 B A31736-ND 7.08 3.88 350835-4 
5 A14318-ND 1.77 1.27 640900-1 1B 12 A UL94V-0 ‘A25280-ND 2.07 168 350836-1 
6 A A14322-ND 1.81 1.31 350711-1 : : 
6 B A31753-ND 5.18 372 350711-4 12 B A31737-ND 9.20 5.04 350836-4 
iB 9 A pean A14324-ND 1.69 1.22 350712-1 15 A A25282-ND 2.41 1.95 350837-1 
12 A A14325-ND 2.05 1.47 350713-1 15 B A31738-ND 11.31 6.19 350837-4 
12 B A31754-ND 7.00 5.02 350713-4 Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 
15 A A14327-ND 2.57 1.84 350714-1 2 A A14306-ND 7.92 1.38 1-350942-0 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 2 B A31729-ND 3.36 241 3-350942-0 
2 A25230-ND 1.22 88 641964-1 3 A UL94V-0 A14307-ND 1.96 1.41 1-350943-0 
1A 3 A UL94v-0 A25231-ND 1.34 96 641966-1 3 B A31730-ND 5.13 3.68 3-350943-0 
4 y A25232-ND 1.58 1.14 641968-1 2 4 A A1484-ND 2.00 1.44 1-350944-0 
5 A25233-ND 2.10 1.51 643406-1 4 B A31731-ND 5.08 3.65 3-350944-0 
6 A A25234-ND 1.96 1.44 641970-1 5 A A1486-ND 2.40 1.72 1-350945-0 
Pa : z isan pS UND nee ee oe 5 B UL94V-2 | A31732-ND 6.41 4.60 3-350945-0 
9 B A31772-ND 8.54 6.13 | 641972-3 = a 4 Gockel Head x 7 PCaai 3 = aS ee ji oer 
12 A A25238-ND 274 1.97 641974-1 igi ingle Socke leader Assemblies — jount — Fol ompitani 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) - ‘ par ve te ee 
2 A A25240-ND@ 1.17 84 350787-1 i ; ‘ i 
3 B A31739-ND 477 2.61 3-643228-0 
2 B A25241-ND 2.86 2.05 350787-2 
2 B A31764-ND® 267 1.92 350787-3 2 4 A UL94V-0 A25216-ND 2.50 2.03 643230-1 
4 3 A oa | A25242-NDe 199 93 350790-1 4 B A31740-ND 6.47 3.54 3-643230-0 
3 B A31765-ND® 3.45 2.48 350790-3 5 A A25218-ND 3.40 2.76 643232-1 
4 A A25244-ND® 1.52 1.09 350793-1 5 B A31741-ND 7.55 4.14 3-643232-0 
4 B A25245-ND 4.62 3.31 350793-2 
4 B A31766-ND 4.32 3.10 350793-3 For MATE-N-LOK II® Connectors 
6 A A25246-ND® 1.89 1.36 350732-1 
6 B A25247-ND 6.46 4.64 350732-2 No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
: i pete oo aay ay Fig. | Circuits | Style Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
9 B noes nae 3.79 6.30 oe 49-2 Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
1B UL94V-0 : ' (Install in PC Board with arbor press) 
9 B A31758-ND® 8.22 5.90 350742-4 
12 A A25250-ND® 265 1.90 350737-1 2 -750 (19.05) A25207-ND®@ 5.67 4.07 173924-1 
12 B A31756-ND@ 10.57 758 350737-4 3 3 In-Line 1.000 (25.40) A25208-ND 6.45 4.63 173925-1 
15 A A25252-ND@ 3.11 2.93 350738-1 4 1.250 (31.75) A25209-ND® 7.26 5.21 173926-1 
15 B A31757-ND@ 12.96 9.29 350738-4 @ RoHS Compliant 


-140” (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 

240 Center line spacing 

¢Nylon, natural color and flam- = 
mability rating UL94V-2 i (4. T9gpr F a, 

«Recognized under the component program of UL = i — 
File No. £28476. Certified by Canadian Standards az 1.350 
Assoc. File No. LR 7189A-381 ‘ 

Performance Characteristics: 

* Dielectric Withstanding Voltage: 3.0K VAC between 
adjacent circuits 

«Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
between adjacent circuits 

* Voltage Rating: 250VAC or VDC 36 50 | 

Durability: 25 cycles, mating and unmating 1.130(28.70) F (24.13) 

* Thermal Shock: -55°C ~ 85°C 


(34.29) 
Socket Housing (Plug) 


Pin Housing (Ca Socket Housing (Plu Pin Housing (Ca Socket Housing (Plu 
* Wire Size: 20-10AWG 9 (Cap) g (Plug) 9 (Cap) 9 (Plug) 
No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Free-Hanging Housing Panel Mount Housing 

ee ee Cap A25464-ND 201 156 = 1.29 | 1-480512-0 ; 2 oe pact Ge eee 
Plug A25465-ND 215 167 1.38 | 1-480510-0 S| eine Fi Cap A25470-ND 61 a7 39 | 1-350347-0 

q 3 2 Plug A25471-ND 61 AT 39 1-350346-0 

2 Matrix 9 Cap eee ND a 10 oad uaeteeso 4 Matri 9 Cap A25472-ND 1.28 99 82 1-480673-0 
Plug A25467-ND 2.32 1.80 1.48 1-480585-0 trix Plug A25473-ND 1.28 ‘99 "82 4-480672-0 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
230 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (cont.) 


Contacts = .995 (25.27) __.| j--_.795 (20.19) -| 
Specification: * Pin diameter: .140” (3.57mm) * Stock thickness: .014” (.357mm) Pin Socket 
Contact Plating: Connector _a Connector er 


A: Phosphor bronze pre-tin plated 
B: Brass pre-tin plated 


Wire Size | Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material Plating | Part No. 10 50 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts 
o0-14 100 ~ 180 Brass B A25454-ND 3.29 12.77 21.00 | 350389-1 | A25454CT-ND _ 68.46 124.48 A25454TR-ND 2,500 99.58/M | 61627-1 
(2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A = _ _ =| — A25456CT-ND 28.09 119.49 177.86 A25456TR-ND 2,500 182.42/M | 61627-2 
14-40 100 ~ 180 Brass B A25460-ND 3.29 12.77 21.00 | 350391-1 | A25460CT-ND _ 66.47 120.85 A25460TR-ND 2,500 96.68/M | 350201-1 
(2.54 ~4.5)]  Phos.Brz. A A25751-ND 5.09 19.74 32.46 | 350391-2 | A25751CT-ND _ 125.41 228.03 A25751TR-ND 2,500 182.42/M | 350201-2 
Socket Contacts 
0-14 100 ~ 180 Brass B A25455-ND 2.92 11.34 18.64 | 350388-1 | A25455CT-ND — 56.71 103.10 A25455TR-ND 2,500 82.48/M | 61626-1 
(2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A = _ = =|— A25457CT-ND 23.94 101.84 151.59 A25457TR-ND 2,500 155.48/M | 61626-2 
14-10 100 ~ 180 Brass B A25461-ND 2.92 11.34 18.64 | 350390-1 | A25461CT-ND _ 53.60 97.45 A25461TR-ND 2,500 77.96/M | 350200-1 
(2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A A25752-ND 4.52 17.52 28.81 | 350390-2 | A25752CT-ND = 106.89 194.35 A25752TR-ND 2,500 155.48/M | 350200-2 
Tools 
CERTI-CRIMP without Die Set for 14-10AWG...... A28006-ND 358.50/1 69710-1 = _ ee 
CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG.............. A9915-ND 2284.13/1 58374-1 = _ = \— 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG A9914-ND 4980.00/1 58373-1 = — =| 
A25474-ND 105.57/1 318845-1 | — _ =|— 
A98554-ND 892.50/1 1901963-1} — _ -—|-— 


AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: 

Polarized Cavity Identification * Low contact-mating force * Detent and positive locking *Tin plating * Recognized 
under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 «Certified by Canadian Standards 
Association, File No. LR7189 * AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system 
of economical commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 


General Specifications: 

«Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90 ~ 95% RH « Durability: 
50 mating cycles Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC «Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
Voltage Rating: 250VAC » Contact Rating: 24 ~ 30AWG: .5 ~ 1.5 Amps, 18 ~ 24AWG: 1.5 ~ 6 Amps * Contacts may be 
used in either plug or receptacle housings. 


Fig. 1 — 1 Circuit, In-line No of Dimension-Inch | Digi-Key Pricing AMP 
Receptacle Fig. | Circuits | Description A B c Part No. 10 50 Part No. 
Free-Hanging Housings 
2 ¢ Receptacles 
1 il Receptacle, with Detent, In-line _— — 785 | A14001-ND 1.24 4.79 | 770277-1 
2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 | .199 | .820 | A14002-ND 1.93 5.52 | 770342-1 
7 es % 2 Receptacle, Positive, In-line 340 | .199 | .820 | A25484-ND 5.12 19.86 | 770419-1 
Fig. 2— 2,3 and 4 Circuit, In-line aa Receptacle, with Detent, In-line | .490 | 199 | .785 | A14003-ND 2.78 10.79 | 770333-1 
Receptacle Plug 4 Receptacle, with Detent, In-line | .635 | .199 | .785 | A14004-ND 9.06 35.14 | 770274-1 
)Panel-Mount — Panel-mount 4 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .345 | .878 | A14005-ND 2.94 11.41 | 770442-1 
Flange | flange 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .495 | .785 | A14006-ND 3.99 15.49 | 770356-1 
C i 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 | .495 | .790 | A14007-ND 3.03 11.76 | 770429-1 
A Plugs 

it 1 1 Plug, with Detent, In-line _ — | .750 | A14008-ND 1.43 5.55 | 770278-1 
LL 2 Plug, with Detent, In-line 440 | 300 | .780 | A14009-ND 1.45 4.15 | 770340-1 
2 3 Plug, with Detent, In-line 590 | .300 | .750 | A14010-ND 2.62 10.15 | 770331-1 
4 Plug, with Detent, In-line .733 | 300 | .750 | A14011-ND 9.13 35.41 | 770275-1 
4 Plug, with Detent, Matrix 445 | 445 | 868 | A14012-ND 4.26 16.51 | 770433-1 
3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 | 600 | .750 | A14013-ND 3.42 13.26 | 770355-1 
9 Plug, with Detent, Matrix 590 | 600 | .750 | A14014-ND 2.69 10.42 | 770428-1 


Panel Mount Housings; UL94V-2 


Receptacles 
2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 | .199 | .820 | A25485-ND 5.20 20.17 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 | .199 | .785 | A25486-ND 6.23 24.17 | 770326-1 
- Digi-Key Price AMP 4 | Receptacle, with Detent, In-line | 635 | 199 | .785 | A25487-ND 9.08 35.14 | 770335-1 
Deserintiony 7 EartiNo! 2) Rating: 4 | Receptacle, with Detent, Matrix | 345 | 345 | 878 | A25488-ND 4.26. 16.53 | 77044141 
- sols 3 | 6 | Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .495 | 785 | A25489-ND 9.28 36.00 | 770354-1 
Contact Insertion Tool A9998-ND 19.38 91002-1 9 | Receptacle, with Detent, Matrix | .490 | .495 | .790 | 925758-ND 451 17.48 | 770427-1 
Contact Extraction Tool A25483-ND 126.00 318831-1 Plugs 
Srinp:Togl 2a SOAWS with Dle ASAD LBS.S o0b704 2 | Plug, with Detent, In-line 440 | 300 | .780 | A25490-ND 473 18.35 | 770341-1 
Grimm Tools 2AAWE wath : eee 166.00 086971 2 | 3 — | Plug, with Detent, In-line 590 | 300 | .750 | A25491-ND 2.62 10.15 | 770332-1 
PRO-CRIMPER II! Hand Tool without Die A9996-ND 86.00 354940-1 4 | Plug, with Detent, In-line 733 | 300 | .750 | A25759-ND 9.13 35.41 | 770334-1 
PRO-CRIMPER IV/IIl Repair Kit A34584-ND 48.00 6792211 4 | Plug, with Detent, Matrix 445 | 445 | 868 | A25492-ND 11.68 45.32 | 704431 
PRO-CRIMPER III Die Set 18-24AWG, Use with A9996 | A9957-ND 123.30 90869-2 3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 | 600 | .750 | A25760-ND 9.32 36.16 | 770353-1 
PRO-CRIMPER III Die Set 24-30AWG, Use with 9996 | A9956-ND 140.90 90870-2 9 | Plug, with Detent, Matrix 590 | 600 | .750 | A25761-ND 3.97 15.39 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No.t Qty. Pricing Part No. 
.062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14016-ND 549 23.74 | 794018-1 A14016TR-ND 10,000 | 47.57/m | 640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14048-ND 5.49 23.74 | 794019-1 A14048TR-ND 10,000 | 18.20/m | 640392-1 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin “050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) A14015-ND 549 23.74 | 794017-1 A14015TR-ND 6,000 | 32.45/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass, Pre-tin 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) A14049-ND 5.49 23.74 | 794016-1 A14049TR-ND 6500 | 20.22/m | 350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) = = Ss A25480TR-ND 6500 | 31.31/m | 350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) = = cages ees A25481TR-ND 6,000 | 182.60/m | 350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) = = a A25482TR-ND 6500 | 174.84/m | 350628-5 
t Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 231 


Tyco Electronics AMP .093” (2.36mm) Soft-Shell 
puthelized Distriuter Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: General Specifications: * Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C 
* Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force * Detent and positive locking * Tin plating at 90-95% RH » Durability: 50 mating cycles » Dielectric Withstanding Voltage: 1.0k VAC = Insulation 
* Free-hanging styles * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. Resistance: 1000 MOQ minimum initial * Voltage Rating: 250VAC « Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14-24 


E28476 » Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 AWG Housing Material: Nylon, natural color. Flammability Rating: UL94V-2 * Contacts: .010” (0.25mm) 
AMP.093" (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical Stock thickness. Select Gold is 30H” minimum gold over nickel. Phosphor bronze contact should be used in 
commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. high-temperature/humidity cycling applications. 
a = ahepeuit ince No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP 
Fig. 1 — 1 Circuit In-Line Fig. | Circuits) Description Inch (mm) Part No. 10 50 Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
pm im¢ 1 1 Receptacle, with Detent A14050-ND 119 4.61 | 770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent 540 13. 72) A14051-NDO 1.77 5.07 | 770065-1 
1.00 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 3.09 11.99 | 770070-1 
R tach 2 4 Receptacle, with Detent .870 (22.10) A14053-ND 3.52 13.67 | 770075-1 
eceprecie: 4 4 | Receptacle, Square with Detent 443 (11.25) A14054-ND 7.02 27.23 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 3.56 10.19 | 770083-1 
Fi — 2,3, and S 4 6 Receptacle, with Detent -435 (11.05) A14056-ND 4.11 15.96 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 6 Receptacle, without Detents 435 (11: aH A25538-ND 411 15.96 | 770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 5.18 20.09 | 770092-1 
4 12 Receptacle, with Detents -870 (22.10) A25528-ND 5.34 20.71 | 770098-1 
= 4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 8.15 31.60 | 770105-1 
c 4 1 1 Plug, without Mount Ears _ A14058-ND 1.53 5.92 | 770064-1 
1.125 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14059-NDO 3.16 9.06 | 770069-1 
340 Receptacle 2 | 3 | Plug, without Mount Ears 770 (19.56) ‘A14060-ND 3.01 11.66 | 770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24. ne A14061-ND 3.35 12.98 | 770078-1 
5 Cireuit Inka 4 4 Plug Square, without Mount Ears -540(13.71) A14062-ND 11.54 44.75 | 770842-1 
Fig. 3— 5 Circuit, In-Line 4 3 | 5 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29. Ly A14063-ND 273 7.82 | 770084-1 
-198, | 4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A14064-ND 4.65 18.03 | 770090-1 
oo 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 5.10 19.77 | 770096-1 
4 12 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 5.32 20.65 | 770102-1 
— 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 7.35 28.50 | 770107-1 
1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
3 Receptacle 2] 2 | Receptacle, with Detents 540 (13.72) A14386-NDO 2.32 9.00 | 770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 3.25 12.62 | 770071-1 
: _ Panel-mount 2 4 Receptacle, with Detents -870 (22.10) A14389-ND 3.52 13.67 | 770076-1 
Are ae oo and ; Panel-mount flange] 4 | 6 | Receptacle, with Detents '435 (11.05) A25524-ND 13.50 52.37 | 770087-1 
eur eno of 4 9 _| Receptacle, with Detents 670 (17.02) A25525-ND 5.44 21.41 | 770093-1 
cm 4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 11.34 44.00 | 770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 8.15 31.60 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-NDO 7.36 28.56 | 770068-1 
2 2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 3.19 12.37 | 770073-1 
1 2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25531-ND 3.35 12.98 | 770077-1 
Receptac 4 6 | Plug, without Mount Ears 535 (13.59) A25532-ND 419 16.24 | 770089-1 
4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End | .770 (19.56) A25533-ND 13.96 54.16 | 770095-1 
Fig. 5 — 3 Circuit, In-Line Panékinount Panel-mount 4 | 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25534-ND 12.91 50.07 | 770101-1 
flange 2 flange J] 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 12.57 48.76 | 770106-1 
F Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
° iB . 5 3 Receptacle, In-line _— A25771-ND 4.92 19.09 | 770339-1 
6 4 Receptacle, In-line — A25519-ND 7.11 27.57 | 770337-1 
3 7 6 Receptacle, Matrix —_— A25772-ND 11.44 44.38 | 770360-1 
—1.140—" le 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25513-ND 2.69 10.45 | 770424-1 
2a0 Receptacle 8 | 3 _| Receptacle, Positive Lock, In-line = A25514-ND 5.14 19.94 | 770785-1 
8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25754-ND 9.44 36.63 | 770784-1 
Fane mount Fanel mount 5 3 Plug, In-line _ A25774-ND 3.71 14.39 | 770276-1 
= ; ange] lange 3] 6 | 4 | Plug, In-line = A25522-ND 691 26.81 | 770336-1 
250 7 | 6 | Plug, Matrix _ A25523-ND 499 19.36 | 770361-1 
Or 8 2 Plug, Positive Lock, In-line _— A25515-ND 3.52 13.66 | 770425-1 
lug, Positive Lock, In-line - 5516- 5. i 770783- 
te} 8 3 Plug, Positive Lock, In-li A25516-ND 39 20.89 (0783-1 
ug, Positive Lock, In-line - 5755- 37 i 770810- 
(0) 8 4 Plug, Positive Lock, In-li Aa! ND 11.3 44.09 (0810-1 
Pl om Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
-255 Receptacle 5 3 Receptacle, In-line — A25770-ND 3.63 14.08 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line _— A25517-ND 7.11 27.57 | 770329-1 
Panel-mount if Panel-mount 7 6 Receptacle, Matrix _ A25518-ND 6.15 23.85 | 770372-1 
flange flange J] 5 3 | Plug, In-line = ‘A25773-ND 10.00 38.77 | 770338-1 
t 6 4 Plug, In-line _ A25520-ND 6.91 26.81 | 770330-1 
E 7 6 Plug, Matri = A25521-ND 6.18 20.11 | 770373-1 
E> I ‘ane ft Ei ug _ 
7 4 2 position has centerline .248 
rae: 1.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle A . Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die 14-20AWG A9818-ND 199.50 90871-1 
Crimp Tool with Die 18-24AWG A9817-ND 163.62 90872-1 
L PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
PRO-CRIMPER Il/Ill Repair Kit A34584-ND 48.00 675221-1 
Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 187.50 90871-2 
L078) aes as Die Set 18-24AWG use with A9996 A9952-ND 106.05 90872-2 
Receptacle Contact Insertion Tool A9998-ND 19.38 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 42.53 318837-1 
Insulated Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Inches (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No.t Qty. Pricing Part No. 
093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 110 (2.79 A14098-ND 5.60 24,23 770147-1 = = = = 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin : (2.79) A14096-ND 5.60 24.23 770146-1 = _ = = 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold 110 (2.79 A25775-ND 27.43 118.61 770147-5 = = = = 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold . (2.79) A25776-ND 24.13 104.36 770146-5 = _ — = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14099-ND 5.60 24.23 770145-1 A14099TR-ND 4,000 25.86/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin : ° A14097-ND 5.60 24.23 770144-1 A14097TR-ND 4,000 25.86/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25778-ND 27.43 118.61 770145-5 A25778TR-ND 4,000 289.68/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold . : A25779-ND 24.13 104.36 770144-5 A25779TR-ND 4,000 279.62/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin 140 (3.56) = — _ paz A25509TR-ND 4,000 48.62/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57' = = = = A25510TR-ND§ 3,750 29.72/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin . (4.57) = _ = = A25511TR-ND§ 3,750 29.72/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57' = = = = A25512TR-ND$ 1,200 86.70/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin . (4.57) = 7 — = A25780TR-ND¥ 1,200 203.82/M 770383-1 
t+ Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. § Contact length is .875. 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 


More Product Available Online: www.digikey.com 
232 (T0911) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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AMP (MR) Miniature Rectangular Connectors 


Product Facts: * Housings positively lock to prevent accidental 
disengagement ¢ Either cap or plug housing can be mounted in same 
rectangular panel cutout without additional hardware ¢ Brick red 
UL 94V-0 housings ¢ Plug and cap design includes molded-in polarizing 
feature to assure proper mating * High density achieved through 
-165” (4.19mm) contact centerline spacing * Recognized under the 


Performance Characteristics: 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
circuits * Insulation Resistance: 1500MQ minimum initial between 
adjacent circuits * Voltage Rating: 250VAC » Contact Rating: AWG 
26-18 — Test Current 1-6 Amps 


Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 
* Certified by Canadian Standards Association File No. LR 7189 * Comm- 
oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column 
or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing 
to assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper 
insertion of the Commoning Bar. 
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Fig. 12 - Pin 
-790 ————+ 
ena | 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Pos. Type (Inch) Part No. il 25 Part No. Fig. Pos. | Plating A B Part No. 1 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) — RoHS Compliant 12 Gold 785.120 A33365-ND® 11.14 250.76 2-640502-2 
2 Cap “455 A14100-ND 61 13.75 7-640507-0 to | 18 Tin 950 120 | A14212-ND@ 5.40 121.48 640503-1 
3 Cap 620 A14101-ND 89 20.22 1-640508-0 15 | Gold | 950 120 | A14213-ND 16.13 362.82 640503-2 
1 2 Plug 455 A14110-ND 44 9.87 4-640517-0 15 Gold 950 120 A33366-ND® 15.09 339.52 2-640503-2 
5 Plug 620 A14111-ND 88 19.93 4-640518-0 20 Tin 950 =.120 | A14214-ND@ 7.01 157.69 640504-1 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) — ROHS Compliant 20 Gold 950.120 A14215-ND 21.26 478.41 640504-2 
q Cap 455 A14102-ND 96 21.83 1-640509-0 a cols Ay 12 Pept be ine does eer 
6 c 620 A14103-ND 1.09 24.69 1-640510-0 in WS. -ND® 7 75.5: s05~ 
2 4 Pug 455 AM4412-ND 82 48.53 4-640519-0 at 24 | Gold | 1.115 120 | A33368-ND@ 22.08 496.88 2-640505-2 
; i ; ; ‘ ‘ 36 Tin | 1.610 .120 | Ai4218-ND@ 72.64 284.33 640506-1 
§ oa oa ae = ait ae 36 | Gold | 1.610 .120 | A14219-ND 44.79 1007.83 640506-2 
1 Cap 785 A14105-ND 130 09.44 4-640512-0 36 | Gold | 1.610 120 | A33369-ND@ 41.92 943.10 2-640506-2 
15 Ca 950 (A14106-ND 1.43 32.41 4-640513-0 PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 
3 P : . ; 2 Tin 455.180 | A14220-ND® 2.19 49.32 640497-3 
9 | Plug neo Pe Lene ea eee 2 | Gold | 455 180 | a14221-ND 2.91 6545 | 640497-4 
12 | Plug _ ATES NO) i aoee Aeipee 0 2 | Gold | .455 180 | A33370-ND® 272 61.25 | 2-640497-4 
15_| Plug 950 ANATIGEND) 1.39 31.42 1-640523-0 3 Tin | 620 180 | 414222-NDe 231 52.03 640498-3 
20 Cap 950 A14107-ND 2.26 51.23 1-640514-0 3 Gold_| 620 .180_| A14223-ND 4.31 97.01 640498-4 
4 2a Cap 1.115 A14108-ND 2.41 54.48 1-640515-0 9 3 Gold | 620. .180 | A33371-ND® 4.03 90.78 2-640498-4 
20 Plug 950 A14117-ND 2.26 51.28 1-640524-0 4 Tin 455 180 | A14224-ND@ 2.70 60.80 640499-3 
24 Plug 1.115 A14118-ND 2.41 54.63 1-640525-0 4 Gold 455 180 | A14225-ND 5.38 121.16 640499-4 
A 36 Cap = A14109-ND 3.02 68.27 1-640516-0 4 Gold | 455 180 | A33372-ND@ 5.04 113.38 2-640499-4 
36 Plug = A14119-ND 2.50 56.59 1-640526-0 6 Tin 620.180 _| A14226-ND@ 2.64 59.49 640500-3 
No. of Dimension A | Digi-Key Pricing ‘AMP 6 Gold | .620 180 | A14227-ND 7.39 766.29 640500-4 
Fig. Positions (Inch) Part No. 1 25 Part No. 6 Gold | 620 180 | A33373-ND 6.92 155.61 2-640500-4 
i i = = i 9 Tin 620.180 | A14228-ND® 3.43 77.27 640501-3 
g Strain flellet (Grommet — Sort separately) — Revs Compliant aia 9 | Gold | .620 180 | A14229-ND 843 189.71 —_—| 640501-4 
9 420 A14121-ND 193 4162 350522-1 9 Gold | 620 180 | A33374-ND@ 7.89 177.53 2-640501-4 
12 420 A14122-ND 2.43 52.48 3503741 ii 12 Tin 785 180 | A14230-ND® 4.41 99.30 640502-3 
6 45 7) A14123-ND 370 79.75 350503-1 7 gold 785.180 _| A14231-ND 13.30 299.15 640502-4 
old | .785 180 | A3da75-ND® 72.44 279.94 2-640502-4 
20 560 TSN) aes B24 | 4806341 15 | Tin | 950 180 | A14232-NDe 5.40 121.48 —| 640503-3 
24 560 A14125-ND 3.91 84.24 350524-1 15 | Gold | .950 180 | 14233-ND 1618 364.12 640503-4 
36 560 AAT 26=ND) 5.14 ___110.75 480594-1 15 | Gold | 950 180 | A33376-ND@ 15.14 340.73 2-640503-4 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) — RoHS Compliant 20 Tin “950 180 A14234-ND® 7.01 157.69 640504-3 
156 PERE) nae 30.65) 2-880877-0 20 | Gold | 950 180 | A14235-ND 21.26 478.441 640504-4 
6 218 A34928-ND 1.69 36.47 2-350376-0 20 | Gold | 950 180 | A33377-NDe 19.90 447.69 2-640504-4 
296 A33156-ND 1.36 29.29 2-350375-0 24 Tin | 1.415 180 | A14236-ND@ 7.80 175.52 640505-3 
7 9, 12,15 218 A33359-ND 1.39 29.98 2-350378-1 11 24 | Gold | 1.115 180 | A14237-ND 21.36 480.67 640505-4 
Ss 250 A33157-ND 1.38 29.72 2-350379-1 24 Gold | 1.115 180 | A33378-ND@ 19.99 449.81 2-640505-4 
312 A33154-ND 1.85 39.81 2-380937-0 36 Tin 1.610 180 | A14238-NDe 12.64 284.33 640506-3 
20, 24, 36 375 A33158-ND 1.45 31.20 2-380936-0 36 | Gold | 1.610 .180 | A14239-ND 44.79 1007.83 640506-4 
437 A32609-ND 1.51 32.58 2-380935-0 36 | Gold | 1.610 180 | A33379-ND@ 41.92 943.10 2-640506-4 
jl ae Digi-Key Pricing AMP Ins. Dia. | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Length | Part No. 1 25 Part No. Fig. |Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
Commoning Bar — RoHS Compliant Contacts: Pins (for Caps) and Sockets (for Plugs) — RoHS Compliant 
2 Circuit, Brass, Pre-tin | .305 A25449-ND a 2.43 350020-1 {2 _|Live Split Pin, 24~26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .025~.050 | A25440-ND 8.04 19.83 | 640579-1 
8 |3Circuit, Brass, Pre-tin | .470 A25450-ND 13 2.72 350021-1 13 _|Std. Socket, 24~26AWG, Phos. Brz.,Pre-tin | .025 ~.050 | A25441-ND 7.72 19.04 | 794001-1 
4 Circuit, Brass, Pre-tin | 635 A25451-ND 13 2.72 350022-1 12 |Live Split Pin, 24~26AWG, Phos. Brz., Select Gold! .025 ~.050 | A25444-ND 31.77 78.37 | 640579-2 
No. of Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing AMP 13 _|Std. Socket, 24~26AWG, Phos. Brz., Select Gold| .025~.050 | A25445-ND 30.55 75.37 | 794001-2 
Fig. | Pos. | Plating | AB Part No. 1 25 Part No. 12 [Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .050~.115 | A14199-ND 5.70 14.07 | 640545-1 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 13 _|Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz.,Pre-tin _| .050~.115__| A14197-ND 7.57 18.67 | 641300-1 
2 Tin 455.120 A14200-ND@ 97 o1.74 640497-1 12 {Live Split Pin, 18~26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .050~.115 | A14198-ND 17.14 42.27 | 640545-2 
2 Gold | 455 120 | A14201-ND 294 65.45 40497-2 13__|Std. Socket, 18~26AWG, Phos. Brz., Select Gold| .050~.115 | A14196-ND 15.78 38.93 | 641300-2 
| | Se [a te | Ame | see | ee dee Ton eerie — ne 
3 Ti 620 120 | A14202-ND@ 1.44 32.44 640498-1 in, Phos. Brz., Pre- 050 ~. i ; ; Fi 
3 co | 620 100 etaeoatnn 431 97.01 640498-2 15 | Grounding Pin, Phos. Brz.. Select Gold 050 ~.115_| A25446-ND 32.14 79.28 | 640580-2 
9 3 Gold | .620 120 | A33361-ND® 4.03 90.78 2-640498-2 Keying Plug — RoHS Compliant 
4 Tin | 455 120 | A14204-ND@ 2.65 59.73 640499-1 16 = AT4195-ND 58.23 | 35059-1 
4 Gold | 455 120 | A33362-NDe 5.04 113.38 2-640499-2 Tools 
6 Tin | 620 120 | A14206-ND 2.64 59.49 640500-1 Die Set MR, Use with A996 . A9949-ND TaB.47/1_| 58514-2 
6 Gold | 620 120 | A14207-ND 7.39 166.29 640500-2 PRO-CRIMPER III Hand Tool. A9996-ND 66.00/1 | 354940-1 
6 Gold | 620 120 | A39363-NDe 6.92 155.61 2-640500-2 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit. A34584-ND 48.00/1 | 679221-1 
9 Tin | 620 120 | A14208-ND@ 3.43 77.27 640501-1 CO Ce TeeIM acon ue aaa 
9 Gold | 620 .120 | A14209-ND 10.25 230.68 640501-2 I y . H : 2 
jo | 9 Gold | 620 .120 | A33364-ND 9.59 215.86 2-640501-2 Contact Insertion Tool... A1444-ND 17.06/1 | 455830-1 
2 Tin | 785 120 | A14210-NDe 444 99:30 640502-1 PRO-CRIMPER Ill Hand A25448-ND 179.991 | 58514-1 
12 Gold 785.120 A14211-ND 11.91 267.96 640502-2 + Recommended for use with MR Socket Housings @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: * Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers RECEPTACLE HOUSING FEATURES: ° Choice of three contact mating pressures * Receptacles mate with .025” 
* Housings preloaded with standard and high pressure contacts »¢ Insulation Diameter: .050" (1.27mm) * Mating (.64mm) square or round posts * Capable of connecting up to 100 wires simultaneously * Black thermoplastic or glass- 
Post Length: .222” to .273" (5.64mm to 6.94mm) maximum »* Housing and Cover: Black thermoplastic, flame filled nylon * Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing * Stamped: Cavity ID, 
retardant * Contacts: Copper alloy AMP part number and date code stamped on housing where size permits. Unstamped: No marking on housing 


Fig. 6 — Strain Relief Locator 


._ Detent 
Latching 


Use with IDC Crimp Type Housing - Fig 1 


No. of Digi-Key Pricing AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP. No. of | Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. al 25 Part No. Positions [Part No. 1 Pai) Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. 
IDC CRIMP TYPE — HOUSING AND COVERS A2040-ND__|Head Assembly Tool for AMP MT Connector ............. $289.80 26 A26980-ND 2.00 45.37 | 5-87499-0 
26-30 AWG Housing Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 30 A26981-ND 2.31 52.35 | 5-87499-8 
With Standard Contacts — Fig. 1 Fig. 2 (designed for shielded connectors) SINGLE ROW HOUSING — POLARIZED 
6 A25789-ND 2.65 60.00 | 102393-1 RoHS Compliant FIG. 5 (order contacts separately) 
6 A33380-ND 950 57.00 | 5-102393-1 & aay at jee ea ed with Detent Latching — RoHS Compliant 
ee ee ee ae 
a en a ae ateees 12 |A28722-ND 63 1437 | 102541-4 Rocca r {163 | 102241-3 
10 [A33382-ND® 3.68 83.40 | 5-102393-3 14 jAg8723-ND 8 14:62_} 102541 A26985-ND 57 12.80 | 102241-4 
12 |A25793-ND 466 105.60 | 102393-4 i A 1083. | toes A26986-ND 62 13.96 | 102241-5 
12 | A34929-ND@ 437 99.00 | 5-102393-4 ae ee ee S0gS | eens A26987-ND 67 15.12 | 102241-6 
2 eee ae Jaen | aaa 20 |A28726-ND 1.49 33.70 | 102541-8 poeosehnn 7 1629 | 102941.7 
14 | A34930-ND@ 5.06 114.60 | 5-102393-5 pom ND of pee levees A26989-ND 82 18.61 | 102241-8 
SEE SE EER ESE TEEPE 26 _[A28728-ND. 111 25.04 | 1-102541-1 Aaeacitnn “99 ooo4 | 1-102041-0 
16 | A33383-ND@ 676 153.00 | 5-102393-6 2 ea a0 pa pe A26991-ND 1.03 23.27 | 4-102241-2 
is Ree See een: | apeeae 30 /A28730-ND ‘90 20.49 | 1-102541-3 pocac an +48 5676 1 14000413 
18 | A34931-NDe 920 208.20 | 5-102393-7 a eee 18 2a be | Tier A26993-ND 1.44 32.58 | 1-102241-4 
20 |A33384-NDe 718 162.60 | 5-102393-8 40 ea a £589.) Lldeoe ts A26994-ND 1.49 33.74 | 1-102241-6 
Set SSE aEEEETT EEE 50 |A29145-ND. 1.46 32.99 | 2-102541-3 (MOS 148 33.60 | 1402041. 
24 | A34935-NDe 872 197.40 | 6-102393-0 60 ee oa ae pata A26996-ND 1.59 36.07 | 2-102241-0 
26 | A28697-ND 8.00 181.20 | 1-102393-1 64 ___|A28734-ND 2.72 81.63 _| 3-102541-0 DOUBLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 
6 A33385-ND@ TAT 169.20 | 6-102393-1 Shielding and nore Concliant Cover — Fig. 3 Without Locator/Latches FIG. 6 (order contacts separately) 
st _levoenge —__ vist ge | uss | -—5 — rapa et ae Stamped, Housing Height 600 (124mm 
34 | A28705-ND 13.09 296.40 | 1-102393-5 8 ——_)A28736-ND 1.07 24.28 | 102536-2 FI6995-ND 19 35.74 | 5-87456-0 
34 | A34937-ND® 12.24 277.20 | 6-102393-5 10 |A28737-ND 43 9.63 | 102536-3 6 | A26999-ND 154 34.90 | 87456-2 
40 | A33387-ND® 10.81 244.80 | 6-102393-8 12 |A28738-ND 1.08 24.50 | 102536-4 10 | A3034-ND 164 37.23 | 87456-6 
50 | A28708-ND 13.97 316.20 | 2-102393-3 14__|A28739-ND 41.09 24.61 _| 102536-5 12 | A3035-ND 175 39.56 | 87456-8 
50 |A33418-ND® 13.06 295.80 | 7-102393-3 16 |A28740-ND V7 26.45 | 102536-6 14 | A3036-ND 1.80 40.72 | 1-87456-0 
22-26 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 18 |A28741-ND 1.08 24.58 | 102586-7 16 | A3037-ND 7.90 43.05 | 1-87456-2 
6 _|A3047-ND 2.86 64.80 | 102398-1 20° |A28742-ND 60 13.66 / 102536-8 18 | A3038-ND 272 61.66 | 1-87456-4 
6 | A33388-ND® 2.70 61.20 | 5-102398-1 26 |A28744-ND 78 17.75 | 1-102586-1 20 | A3039-ND 226 51.19 | 1-87456-6 
8 |a3048-ND 3.60 81.60 | 102398-2 28 __{A28745-ND 1.30 29.36 _| 1-102536-2 24 | A3040-ND 2.93 66.32 | 2-87456-0 
8  |A33389-ND® 3.37 76.20 | 5-102398-2 30 A28746-ND 1.32 28.92 | 1-102536-3 26 _| A3041-ND 267 60.50 | 2-87456-2 
10 | a3049-ND 3.90 88.20 | 102398-3 34 |A28747-ND 1.38 31.25 | 1-102536-5 28 | A3042-ND 2.93 66.32 | 2-87456-4 
10 | A33390-ND@ 3.68 83.40 | 5-102398-3 40 /A28748-ND 1.99 45.16 | 1-102536-8 30 | A25819-ND 3.49 79.11 | 2-87456-6 
12 |A3050-ND 4.66 105.60 | 102398-4 50 A28749-ND 2.14 48.36 | 2-102536-3 34 ‘| A3043-ND 3.55 80.28 | 3-87456-0 
12 |A33391-NDe 4.37 99.00 | 5-102398-4 80 |A28750-ND 2.28 51.55 | 2-102536-8 40 | A3044-ND 4.01 90.75 | 3-87456-6 
14 | A3051-ND 5.41 122.40 | 102398-5 64 eB 238. 52.83 _| 3-102536-0 50 | A3045-ND 483 109.36 | 4-87456-0 
14 | A33392-ND@ 5.06 114.60 | 5-102398-5 Standard Profile Covers — Fig.4 _ 60 | A3046-ND 5.38 121.80 | 5-87456-2 
16 | A3052-ND 554 125.40 | 102398-6 (2 required per connector) — RoHS Compliant _ Unstamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
16 | A33393-NDe 5.19 117.60 | 5-102398-6 6 A3062-ND 2.4972 56.30/50 | 102396-7 RoHS Compliant 
18 |A3053-ND 5.67 128.40 | 102398-7 8 | A3063-ND 2.92/2 66.18/50 | 102396-2 2 Az6997-ND 92 20.94 | 5-87456-3 
18 | A33394-NDe 5.33 120.60 | 5-102398-7 10 )A3064-ND 3.17/2 71.72/50 | 102396-3 4 | A3031-ND 1.28 29.09 | 4-87456-9 
20 | A3054-ND 7.63 172.80 | 102398-8 12 )A8065-ND 3.41/2 77.27/50 | 102396-4 6 | A3032-ND 1.39 31.41 | 87456-1 
20 | A33395-ND® 6.97 157.80 | 5-102398-6 14__|A3066-ND 5.52/2__125.00/50_| 102396-5 8 | A3033-ND 1.49 33.74 | 87456-3 
24 | A3055-ND 9.33 211.20 | 1-102398-0 16 )A8067-ND 2.22/2 50.24/50 | 102396-6 10 | A25804-ND 1.54 34.90 | 87456-5 
24 ‘| A33396-ND® 8.72 197.40 | 6-102398-0 18) A3068-ND 1.38/2 31.18/50 | 102396-7 12 | A25806-ND 159 36.07 | 87456-7 
96 | A2B698-ND 70a ~~ tengo. | 11093081 20‘ |a3069-ND 4.23/2 95.88/50 | 102396-8 ‘a (Posen {64 7.93 || a74G6 
26 | A33307-NDe 657 14a.go | e-109398-1 24 |a3070-ND 4.72/2  106.86/50 | 1-102396-0 ie oeanctuin eh 3nga, | 4. 87ased 
58 1A28701-ND 1084245401 14003982 26 _|a28752-ND 3.46/2 78.30/50 _| 1-102396-1 ia oeeetunt our sa3d | 1874563 
93 «| A33308-NDe 1012 299.00 | 6402398.2 30 [A28753-ND 2.55/2 57.78/50 | 1-102396-8 > (aseerohn ret react d_a74eBee 
30 | A28703:ND 11.61 262.80 | 1-102398-3 34 |a3072-ND 2.90/2 65.56/50 | 1-102396-5 59 ORR o60 50°34 | BVA? 
30 _|A33390-NDe joso 246.60 | 61023983 40 |a3073-ND 3.40/2 77.04/50 | 1-102396-8 Pr cei her Daa | 4:B7486.0 
34 |A3057-ND 4309 298.40 | 1-100398.5 50 |A3074-ND 6.03/2 136.58/50 | 2-102396-3 o6 ROR ARNI ne B70i" | Soa7ISeA 
34 1A33400-ND® 1394977 901 64003985 64___|a3076-ND 3.86/2___87.41/50_| 3-102396-0 23 RORA a oer eee oe 
40 |A3068:ND 1153-26100 | 1-100398-8 Keying Plug |A3077-ND 2.05/10 9.27/50 | 86286-1 a0 | ROR ARN a0 9919. coe74eRs 
i ee to aay ee 2 ae a, tu | oe 
50 | A3059-ND 13.97 316.20 | 2-102398-3 EIGH =o Ordencontactsiseparately) 38 | A25822-ND 3.60 81.44 | 3-87456-3 
50___|A33402-ND@ 13.06 295.80_| 7-102398-3 Stamped — RoHS Compliant 40 | A25823-ND 3.91 88.42 | 3-87456-5 
60 | A3060-ND 16.46 372.60 | 2-102398-8 2 7A3071-ND 1.23 27.92 | 87499-3 50 | A25825-ND 4.78 108.20 | 3-87456-9 
60 | A33403-NDe 15.42 349.20 | 7-102398-8 3 /A3012-ND 87 19.78 | 87499-5 54 | A25826-ND 5.04 114.02 | 4-87456-5 
64 | A3061-ND 24.70 559.20 | 3-102398-0 4 |A3013-ND a 17.45 | 87499-7 60 _| A25827-ND 5.30 120.00 |_5-87456-1 
64__| A34939-NDe 23.16 524.40 | 8-102398-0 5 /A3014-ND 82 13.96 | 87499-9 Reying Plug | A25829-ND 16 3.53 _| 8707-2 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts — Fig. 1 6 A3015-ND iT 17.45 _| 1-87499-1 Stamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
6 [A28711-ND 2.86 64.80 | 102604-1 7 /A3016-ND 1.03 23.27 | 87499-1 "RoHS Compliant 
6 | A33404-ND® 2.70 61.20 | 5-102694-1 8 /A3017-ND 85 19.35 | 1-87499-3 26 A25817-ND 6.47 146.40_[_86177-4 
8 | A28712-ND 3.39 76.80 | 102694-2 ae ea) as cae | deli Unstamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
8 | A33405-NDe 3.13 70.80 | 5-102694-2 10 |A3019-ND 98 22.10 | 1-87499-7 ” RoHS Compliant ij 
10__|A28713-ND 4.66 105.60 | 102694-3 % Fora a ee ae 6] A25802-ND 5.59 126.60 | 1-86177-8 
10 | A33406-ND® 437 99.00 | 1-102694-0 13 soon be 5 a hee 40 | A25805-ND 5.70 129.00 | 1-86177-2 
12 | A28714-ND 4.66 105.60 | 102694-4 ; : 1. -87499- 14 | A25808-ND 5.78 130.80 | 1-86177-4 
12 |A33407-ND@ 4.37 99.00 | 5-102694-4 14 )A3023-ND 1.23 27.92 | 2-87499-5 16 | A25810-ND 5.94 134.40 | 1-86177-5 
14 | A28715-ND 7.58 171.60 | 102694-5 15 )A3024-ND 1.28 29.09 | 2-87499-7 20 ‘| a25813-ND 6.07 137.40 | 8617-1 
14 | A33408-ND@ 7.13 161.40 | 5-102694-5 16 =) A3025-ND 1.34 30.25 | 2-87499-9 40 _| A25824-ND 8.85 200.40 | 1-86177-1 
20-22 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 20 22028 NO axa +e < por 3-87499-7 Keying Plug | A25828-ND 17 3.96 | 87077-1 
10 | AS3409-NDe@ 3.68 83.40 | 5-102448-5 Instamped — RoHS Compliani 
12 |A25794-ND 4.66 105.60 | 102448-4 1 RIBBED A Post TRIO Fee e eee TO UeING - COLARIZED. 
12 |a34932-NDe 437 99.00 | 5-102448-4 2 |A26963-ND 46 10.47 | 87499-4 FIGJ€ (ordercontacts separately) 
14 | A33410-ND@ 5.06 114.60 | 5-102448-5 3 |A26964-ND 5 11.63 | 8749-6 Stamped — RoHS Compliant 
16 |A25798-ND 623 141.00 | 102448-6 4 _)A26965-ND 57 12.80 | 87499-8 eee ty tae Shar | Bee] 
18 [A25800-ND 6.94 157.20 | 102448-7 5___|A26966-ND 62 13.96 _| 1-87499-0 Cee REN ID 159 e007 4) brace 
18 | A33412-ND@ 6.52 147.60 | 5-102448-7 6 |A26967-ND 67 16.12 | 1-87499-2 pepe ey ey ee (rate 
20 | A25762-ND 7.63 «172.80 | 102448-8 7 | A26968-ND 82 18.61 | 87499-2 (aati ne ar BLL 
20 | A33413-NDe 718 162.60 | 5-102448-8 8 —_|A26969-ND 82 18.61 | 1-87499-4 BebeaEND) 273 61.80 | 87977-8 
24 | A28696-ND 9.33 211.20 | 1-102448-0 9 | A26970-ND 92 20.94 | 1-87499-6 et) 267 60.50 | 1-87877-0 
24 [A33414-ND® 8.72 197.40 | 6-102448-0 10 __|A26971-ND 92 20.94 | 1-87499-8 Aebea52ND 3.29 74a6 | 1879771 
26 | A28699-ND 8.00 181.20 | 1-102448-1 11 1A26972-ND 2.06 46.54 | 2-87499-0 Unstamped — RoHS Compliant 
26 | A33415-ND® 747 169.20 | 6-102448-1 13 |A26974-ND 1.18 26.76 | 2-87499-4 fe583ieND 1.28 29.08 | 2-87977-8 
30 | A28704-ND 11.61 262.80 | 1-102448-3 14 |A26975-ND 1.13 25.60 | 2-87499-6 A25833-ND 2.16 48.86 | 2-87977-9 
40 | 428707-ND 14.97 339,00 | 1-102448-8 15 | A26976-ND 1.23 27.92 | 2-87499-8 10 | A25835-ND 2.26 51.19 | 3-87977-0 
40 |A33417-ND® 13.65 309.00 | 6-102448-8 16___|A26977-ND 2.72 61.66 | 3-87499-0 12° | A25837-ND 2.36 53.52 | 3-87977-1 
50 | A28709-ND 13.97 316.20 | 2-102448-3 18 /A3027-ND 1.39 31.41 | 3-87499-4 14 | A25838-ND 2A7 55.84 | 3-87977-2 
50 __|A33419-ND@ 13.06 295.80 | 7-102448-3 20 |A26978-ND 1.49 33.74 | 3-87499-8 16___| A25839-ND 252 57.01 |_3-87977-3 
A2031-ND | Manual Pistol Grip Tool - use with Head Assembly........ $58.28 22 A26979-ND 1.64 37.23 | 4-87499-2 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE 


No. of | Digi-Key Pricing AMP. No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. il 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. 
18 A25840-ND 2.57 58.17 | 3-87977-4 8 A25851-ND 1.49 33.74 | 87631-3 24 A25873-ND 4.61 104.48 | 87733-3 
20 A25842-ND 2.57 58.17 | 3-87977-5 10 A25853-ND 1.54 34.90 | 87631-5 26 A25876-ND 4.67 105.64 | 87733-4 
24 A25844-ND 2.62 59.34 | 3-87977-7 12 A25856-ND 1.64 37.23 | 87631-7 30 A25881-ND 5.46 423.60 | 87733-6 
26 | A25846-ND 3.03 68.64 | 3-87977-8 u iat 70 38.39 876319 ; 32 | A25884-ND 554 425.40 | 87733-7 
40 A25847-ND 3.70 83.77 | 4-87977-5 5862- 95 a -87631- 4 ie 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief 18 A25865-ND 1.91 43.16 | 1-87631-3 a Pee ee et oes 
RoHS Compliant 20 A25868-ND 2.42 54.68 | 1-87631-5 50 A25894-ND 6.55 148.20 | 1-87733-4 
6 A25848-ND 1.49 33.74 | 87631-2 22 A25870-ND 2.62 59.34 | 1-87631-7 60 A25897-ND 726 164.40 4-87733-7 
8 A25850-ND 1.59 36.07 | 87631-4 24 A25872-ND 2.67 60.50_| 1-87631-9 . = — = 
10 | A25852-ND 170 38.39 | 87631-6 26 [A25875-ND 272 61.66 | 2-87631-1 AQSB02-ND | Strain Relie, 10:thru 18 positions... 64 
12 | A25855-ND 1.85 41.88 | 87631-8 28 | A25878-ND 3.03 68.64 | 2-87631-3 A25900-ND _| Strain Relief, 220 positions ........ $1.63 
14 A25858-ND 1.95 44.21 | 1-87631-0 30 A25880-ND 3.08 69.80 | 2-87631-5 Fig. 7 - Unstamped, Center Polarized - RoHS Compliant 
76 [A25861-ND 2.16 78.86 | 1-87631-2 32 | A25883-ND 3.24 73.30 | 2-87631-7 10 | A25901-ND 175 39.56 | 102387-1 
18 A25864-ND 2.31 52.35 | 1-87631-4 34 A25886-ND 3.34 75.62 | 2-87631-9 14 A25902-ND 1.85 41.88 | 102387-2 
20 A25867-ND 2.52 57.01 | 1-87631-6 40 A25889-ND 3.70 83.77 | 3-87631-5 16 A25903-ND 2.16 48.86 | 102387-3 
24 A25871-ND 2.88 65.15 | 2-87631-0 44 A25891-ND 4.01 90.75 | 3-87631-9 20 A25904-ND 2.47 55.84 | 102387-4 
26 A25874-ND 2.93 66.32 | 2-87631-2 50 A25893-ND 4.32 97.80 | 4-87631-1 24 A25905-ND 2.67 60.50 | 102387-5 
28 | A25877-ND 3.13 70.97 | 2-87631-4 60 | A25896-ND 5.57 126.00 | 5-87631-1 96 | A25906-ND 079 61.66 | 102387-6 
30 | A25879-ND 3.29 74.46 | 2-87631-6 66___|A25898-ND 5.86____—-132.60_| 5-87631-3 30 | A25907-ND 313 70.97 | 100387-7 
32 A25882-ND 3.39 76.79 | 2-87631-8 Stamped with Detent Latching and Strain Relief 34 A25908-ND 3.44 77.95 | 102387-8 
34 | A25885-ND 3.65 82.60 | 3-87631-0 RoHS Compliant 20 Roane _ aeo9 | 102387-9 
40 A25888-ND 4.01 90.75 | 3-87631-6 10 A25854-ND 3.28 74.30 | 87922-1 44 A25910-ND 4.16 94.24 4-102387-3 
50 A25892-ND 4.93 111.69 | 4-87631-2 12 A25857-ND 3.33 75.46 | 87922-2 50 A25911-ND 4.68 705.87 | 1-102387-0 
60 A25895-ND 5.59 126.60 _| 5-87631-2 14 A25860-ND 3.26 73.80 | 87922-3 : 
Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25863-ND 3.74 84.74 | 87922-4 80 A25912-ND 5.11 115.80 | 1-102387-1 
RoHS Compliant 18 A25866-ND 594 134.40 | 97929-5 64 A25913-ND 5.70 129.00 | 1-102387-2 
6 [A25649-ND 1.28 29,09 | 87631-1 20 |A25869-ND 431 97.51 | 8733-1 ¢@ RoHS Compliant 


AMP Contacts WE 


SPECIFICATIONS: * Contact Current Rating: 3 amperes * Terminal Resistance: 12mQ entire contact underplated 50p nickel B: 15y gold on contact area, 
maximum (beryllium copper) and 20mQ maximum (copper-tin-phosphor bronze) 100)! to 200)! tin-lead in crimp end, with entire contact underplated 501 nickel C: 30y 

Ava jl i ‘ : ‘1 gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on entire contact D: 15y gold on 
Pe URES vata My 2 very oats and contac! pressures; Dual’ cantilever contact contact area, with gold flash over 50p nickel on entire contact E: 100p to 200p bright 
. tin over 30p nickel on entire contact F: Gold flash over nickel, 15 gold on contact area Ne (11-94) 
Contact Plating: A: 30p gold on contact area, 100)! to 200) tin-lead on crimp area, with Gi: Gold flash over nickel, 30 gold on contact area 


Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-in (No-strip) Receptacles 
1 055 (1.40) BeCu C A25943-ND 6.84 45.99 102348-2 | _- _— _ — _— 
2 : E A25944-ND 5.13 34.52 102348-3 A25944CT-ND 295.03 A25944TR-ND 159.32/M_| 87107-6 
(A25946-ND'(90381-1) Crimp: Hand! Tool for Receptacles: scscct.cssseveessserenedeteenaseseeeascurrnninicatesaseqewanses dbtbeseetas ane giansas cbbbiqiaanssatht aamesaedtoeagaas sntiecateusncnndacaars seae saeerr eo edaaraarteeteseTeashinndaaeeioagaw $1636.50 
Dim.| Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel} AMP 
Fig. | A | (AWG) | Inch (mm) Material Plating | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-in Pins with Insulation Support 
C  ] A25948-ND 5.99 40.27 | 102107-2 A25948CT-ND = 182.22 331.30 A25948TR-ND 178.91/M | 102095-3 
2 | — | 22-26 | 061 (1.55) Ph Bz D | A25950-ND 5.08 34.18 | 102107-1 A25950CT-ND - 163.63 297.50 A25950TR-ND 160.66/M | 102095-2 
: : E | A25952-ND 2.46 16.53 | 102107-3 - - _ — |= —|/— 
E__| A33420-ND 2.33 15.64 | 5-102107-3 | A33420CT-ND = 75.13 136.60 A33420TR-ND 73.77/M_| 5-102095-4 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure 
Cu-Sn-Ph Bz A] A25953-ND 4.25 28.61 | 1-102316-4 | — —|=— 
Cu-Sn-Ph Bz A | A33421-ND 4.02 27.07 | 6-102316-4 | — -—|— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25955-ND 4.06 27.31 | 1-102316-3 | — -—/- 
445 | 27-32 | 040 (1.02) | Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33422-ND 3.84 25.83 | 6-102316-3 | A33422CT-ND - 122.39 222.53 A33422TR-ND 120.17/M | 5-102316-6 
BeCu C | A25957-ND 6.13 41.26 | 102917-2 A25957CT-ND = 194.30 353.28 A25957TR-ND 190.77/M | 102917-1 
BeCu D |= - —|- A25958CT-ND 37.90 161.20 239.95 A25958TR-ND 166.12/M | 102917-5 
Cu-Sn-Ph Bz E i= _ -|- A25959CT-ND 26.08 110.93 165.13 A25959TR-ND 114.32/M_| 102316-5 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25966-ND 4.25 28.61 | 1-87756-8 | — —|/=— 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83423-ND 4.02 27.07 | 6-87756-8 | — —|-— 
BeCu A | A25973-ND 7.88 53.02 | 87667-1 - -—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz B | A25968-ND 4.06 27.31 | 1-87756-6 | — —|— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33424-ND 3.73 25.08 | 6-87756-6 | — —|-— 
445 | 22-26 | .061 (1.55) BeCu C | A3001-ND 5.06 34.01 | 87667-2 - —|— 
3 BeCu D | A25972-ND 497 33.41 | 87667-5 = -—|— 
Cu-Sn-Ph Bz E | A25970-ND 3.47 23.37 | 87756-7 = -—|/-— 
BeCu E | A3000-ND 3.92 26.35 | 87667-3 A3000CT-ND - 137.02 249.13 A3000TR-ND 134.53/M | 87666-3 
Cu-Sn-Ph Bz F | A25969-ND 4.04 27.15 | 87756-5 A25969CT-ND = 127.31 231.48 A25969TR-ND 125.00/M | 87756-4 
Cu-Sn-Ph Bz G |= _ -—|- A25967CT-ND 32.93 140.08 208.51 A25967TR-ND 144.36/M_| 87756-2 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25984-ND 4.25 28.61 | 1-87523-9 | A25984CT-ND = 181.56 330.10 A25984TR-ND 178.26/M | 1-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz A | A33425-ND 4.02 27.07 | 6-87523-9 | A33425CT-ND - 171.78 312.33 A33425TR-ND 168.66/M | 6-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25986-ND 4.06 27.31 | 1-87523-6 | A25986CT-ND =- 179.36 326.10 A25986TR-ND 176.10/M | 1-87523-5 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33426-ND 3.84 25.83 | 2-87523-4 | A33426CT-ND - 132.95 241.73 A33426TR-ND 130.54/M | 2-87523-3 
470| 20-24 | .069 (1.75) BeCu C | A25988-ND 7.72 51.95 | 86016-1 - =—|/— 
BeCu D | A25991-ND 5.53 37.23 | 86016-5 A25991CT-ND =- 203.27 369.58 A25991TR-ND 199.58/M | 85969-6 
Cu-Sn-Ph Bz D |= _ —|-— A25996CT-ND 28.52 121.29 180.55 A25996TR-ND 125.00/M | 87523-4 
Cu-Sn-Ph Bz E | A25993-ND 2.36 15.86 | 87523-6 A25993CT-ND _ 104.50 190.00 A25993TR-ND 102.60/M | 87523-5 
BeCu E | A25995-ND 3.92 26.35 | 86016-3 A25995CT-ND - 137.02 249.13 A25995TR-ND 134.53/M | 85969-9 
BeCu G | A25989-ND 5.06 34.01 | 86016-2 - =- - - |= -—|- 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25961-ND 4.25 28.61 | 102920-2 A25961CT-ND =- 246.44 448.08 A25961TR-ND 268.85/M | 102920-1 
-445 | 27-32 | 040 (1.02) | Cu-Sn-Ph Bz A | A33427-ND 4.02 27.07 | 5-102920-2 | — -—|-— 
BeCu C___|A25963-ND 8.96 60.28 | 102918-2 A25963CT-ND - 189.15 343.90 A25963TR-ND 185.71/M_| 102918-1 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25976-ND 4.25 28.61 | 103171-5 A25976CT-ND = 133.93 243.50 A25976TR-ND 131.50/M | 103171-4 
Cu-Sn-Ph Bz A | A33428-ND 4.02 27.07 | 5-103171-5 | A33428CT-ND =- 126.71 230.38 A33428TR-ND 124.41/M | 5-103171-4 
445 | 22-26 | .061 (1.55) Cu-Sn-Ph Bz B |= _ —|-— A25977CT-ND 28.98 123.27 183.50 A25977TR-ND 127.04/M | 103171-1 
ss : Cu-Sn-Ph Bz B |= - —|-— A33429CT-ND - 116.60 173.57 A33429TR-ND 120.17/M | 5-103171-1 
BeCu C | A25979-ND 6.14 41.28 | 102548-6 A25979CT-ND - 194.30 353.28 A25979TR-ND 190.77/M | 102548-5 
3 BeCu D__|A25981-ND 4.97 33.41 | 102548-3 A25981CT-ND - 203.27 369.58 A25981TR-ND 199.58/M_| 102548-1 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25998-ND 4.25 28.61 | 2-87195-1 | A25998CT-ND = 181.60 330.18 A25998TR-ND 178.30/M | 2-87195-0 
Cu-Sn-Ph Bz A J— - —|- A33430CT-ND - 171.77 312.30 A33430TR-ND 168.65/M | 2-87195-3 
Cu-Sn-Ph Bz B | A28315-ND 4.06 27.31 | 1-87195-8 | — -—|/-— 
470| 20-24 | .069 (1.75) Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33431-ND 3.91 26.28 | 2-87195-5 | A33431CT-ND - 122.39 222.53 A33431TR-ND 120.17/M | 2-87195-4 
2 . z BeCu C | A28319-ND 7.78 52.37 | 87046-2 A28319CT-ND - 246.32 447.85 A28319TR-ND 241.84/M | 86492-4 
BeCu D | A28317-ND 5.62 37.82 | 87046-1 A28317CT-ND - 203.27 369.58 A28317TR-ND 199.58/M | 86492-2 
BeCu E | A3005-ND 4.68 31.49 | 87046-4 A3005CT-ND - 162.28 295.05 A3005TR-ND 159.33/M | 86492-9 
BeCu G___| A3006-ND 6.24 41.99 | 87046-3 - = _ - £€ -—|— 
Crimp Snap-in Receptacles with Insulation Support - High Pressure 
445 | 27-32 | .040 (1.02) Ph Bz C_[A25965-ND 7.08 47.63 | 103455-2 A25965CT-ND = 191.44 348.08 A25965TR-ND 187.97/M_| 103455-1 
445 | 22-26 | 061 (1.55) Ph Bz C | A3004-ND 3.82 31.72 | 102128-1 = = = —- (= =—l= 
3 | z E__| A3003-ND 3.19 21.43 | 102128-2 A3003CT-ND - 81.79 148.70 A3003TR-ND 80.30/M_| 87809-2 
C | A3008-ND 3.94 32.69 | 1-87309-4 | — == 
pag [20s |OeP 129) ee E | A3007-ND 319 21.43 | 1-87309-3_ | — 7 = - = —|- 
A99114-ND (91541-1) Crimp Tool MT Connectors 27-32AWG............00. 000. .ccce cece eee ce eee eee sees eeeees $551.57 A9903-ND (91517-1) Crimp Tool MT Connectors 22-26AWG. ..........0.. 0002.0 cceee cence sees eee eect eee $551.57 
A9840-ND (91516-1) — Crimp Tool MT Connectors 20-24AWG............ 0... .0ce cece cece eee eeeeeeeeeeeeen ees $491.31 A3077-ND (86286-1) — Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts ...............0...00cceeeeeeeeeee ee $2.05/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings 


FEATURES: ¢ Mates with .025” (.64mm) square posts 

* Modular design permits end-to-end stacking 

* Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester 

¢ Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped on 
housing where size permits. Unstamped: no marking on housing 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 

* Contact Current Rating: 3 Amp. 

¢ Termination Resistance: 12mQ maximum (gold plated contacts) or 
16mQ. maximum (tin plated contacts) 

MATERIAL: Glass-filled polyester, 94V-0 


No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Row (order contacts separately) — RoHS Compliant 11 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 3.47 3.14 2-87175-3 
1 .108 (2.74) Unstamped A26920-ND 73 67 87175-2 12 1.216 (30.89) Unstamped A26937-ND 2.10 1.91 2-87175-6 
2 .216 (5.49) Unstamped A26921-ND 1.05 96 87175-6 12 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 3.29 2.98 2-87175-5 
3 .316 (8.03) Unstamped A26922-ND 1.26 1.14 87175-8 1 13 1.316 (33.43) Unstamped A26939-ND 2.20 2.00 2-87175-8 
4 .416 (10.57) Unstamped A26923-ND 1.41 1.28 1-87175-0 14 1.416 (35.97) Unstamped A26940-ND 2.28 2.07 3-87175-0 
5 516 (13.11) Unstamped A26924-ND 1.45 1.32 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped A26941-ND 2.02 1.83 87175-4 
6 -616 (15.65) Unstamped A26925-ND 1.54 1.40 1-87175-4 15 1.516 (38.51) Stamped A26942-ND 4.35 3.94 87175-3 
¢ ele i B18) rome d Roe wea rie Ven ee Double Row (order contacts separately) — RoHS Compliant 
i 7 716 (18.19) Stamped A26928-ND 2.89 2.62 | 1-87175-5 2 116 (2.95) Unstamped | A26943-ND 1.22 111 | 87176-2 
8 .816 (20.73) Unstamped | A26929-ND 1.88 1.71__|_ 1-87175-8 4 216 (5.49) Unstamped | A26944-ND 1.58 143° | 87133-1 
8 816 (20.73) Stamped A26930-ND 2.95 2.67 1-87175-7 6 -316 (8.03) Unstamped A26945-ND 1.50 1.36 87133-7 
9 .916 (23.27) Unstamped A26931-ND 1.92 1.74 2-87175-0 2 6 316 (8.03) Stamped A26946-ND 2.83 2.57 87133-8 
9 .916 (23.27) Stamped A26932-ND 3.01 2.73 1-87175-9 10 516 (13.11) Unstamped A26947-ND 1.68 1.53 87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped A26933-ND 1.68 1.53 2-87175-2 10 -516 (13.11) Stamped A26948-ND 3.07 2.78 87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 3.07 2.78 2-87175-1 12 -616 (15.65) Unstamped A26949-ND 2.86 2.59 1-87133-1 
WW 1.116 (28.35) Unstamped A26935-ND 2.55 2.31 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped A26950-ND 2.42 2.20 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 
Cli Contacts Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with gold flash over 50 nickel on the entire contact B: 100p - 200p bright tin over 50p nickel on entire 
p contact C: 100p - 200y bright tin-lead over 50p nickel on entire contact 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip T&R 
Wire Size Dim. A Diameter Range Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| AMP 
(AWG) Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. ‘i 10 25 100 PartNo. | Part No. 100 500 Part No. 7,000 | Part No. 
A A26951-ND® 63 = 14.17 40.15 | 87191-1 | A26951CT-ND® 48.04 220.17 | A26951TR-ND® 240.18/M | 87190-1 
28-30 | .550 (13.97) | .029-.039 (.74-.99) Cc A26952-ND 50 - 11.37 32.22 | 87191-2 | — = — |e —|— 
B A34241-ND® AT _ 10.66 30.19 | 5-87191-2] A34241CT-ND® 43.58 199.73 | A34241TR-ND® 217.89/M | 5-87190-2 
A A26954-ND® _ 6.90 _ 46.40 | 87165-1 | A26954CT-ND® 43.19 197.93 | A26954TR-ND® 215.93/M | 87124-1 
22-26 | .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) Cc A26956-ND — 5.21 — 35.07 | 87165-2 | A26956CT-ND 32.36 148.29 | A26956TR-ND 161.78/M | 87124-2 
B A34242-ND® = 4.88 = 32.85 _| 5-87165-2| A34242CT-ND® 29.43 134.90 | A34242TR-ND® 147.17/M | 5-87124-2 
A = A26957CT-ND® 49.26 209.51 | A26957TR-ND® 239.90/M | 867052-2 
20 .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) Cc = A26958CT-ND 36.98 157.27 | A26958TR-ND 180.08/M | 867052-1 
c _ A36217CT-ND® 34.63 147.31 | A36217TR-ND® 168.68/M | 5-867052-1 


A26960-ND@ Keying Plug for .025” (.64mm) sq. post contacts . 


$.20/1, $4.44/25 


A26961-ND Extraction Tool -.. $22.34 
A30043-ND = Crimp Tool for 22-26 AWG contacts .. -. $551.57 
@ RoHS Compliant 
AMPMODU Short Point Wire-Applied Connectors and Contacts we 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized — RoHS Compliant 36 1.798 (45.67) |A25929-ND 1.17 1.06 | 1-104482-6 
(order contacts separately) 38 1.898 (48.21) |A25930-ND 1.18 1.07 | 1-104482-7 
ri 798 (6.03) |A25014-ND 91 83 | 10448241 1 | 40 | 1.998 (50.75) |A25931-ND 1.20 1.09 | 1-104482-8 
6 ‘p98 (7.57) |A25915-ND 93 84 | 104ag2-2 44 | 2.198 (55.83) |A25932-ND 2.05 1.86 | 1-104482-9 
g | 398(1011) |A25916-ND 94 85 | 1044a2-3 52 | 2.598 (65.99) |A25933-ND 2.20 2.00 | 2-104482-0 
10 -498 (12.65) |A25917-ND .94 -86 | 104482-4 Double Row, Polarized — RoHS Compliant 
12 | .598(15.19) |A25918-ND 95 86 | 104482-5 (order contacts separately) 
FEATURES: 14 -698 (17.73) | A25919-ND 95 -86 | 104482-6 
* Short point of contact mates with .169” ~ .259” (4.29mm ~ 6.58mm) 16 | .798 (20.27) |A25920-ND .96  .88 | 104482-7 8 398 (10.11) | A25934-ND 94 —.86 | 104483-1 
* Double row housings are end-to-end and side-to-side stackable | 1 | 18 | .898 (22.81) |A25921-ND 98 89 | 104482-8 14 | .698 (17.73) | A25935-ND 93.85 104483-9 
* Terminates 20-32 AWG discrete wire * Mates with .025” (.64mm) 20 | .998 (25.35) |A25922ND 99  .90 | 104482-9 18 | .898 (22.81) | A25936-ND 95 86 | 104483-2 
square posts * Dual cantilever contact beams for reliable matings 22 | 1.098 (27.89) |A25923-ND 1.01 92 | 1-104482-0 20 -998 (25.35) | A25937-ND 96 -87 | 104483-3 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 26 | 1.298 (32.97) |A25924-ND 1.03. .94 | 1-104482-1 2 |_ 26 | 1.208 (32.97) | A25938-ND 1.03.94 | 104483-4 
* Contact Current Rating: 3 Amp. 28 | 1.398 (35.51) |A25925-ND 1.04 .95 | 1-104482-2 30 | 1.498 (38.05) | A25939-ND 1.09 — 1.00 | 104483-5 
* Termination Resistance: 12mQ maximum 30 | 1.498 (38.05) | A25926-ND 1.09 -99 | 1-104482-3 38 | 1.898 (48.21) | A25940-ND 1.15 — 1.05 | 104483-6 
MATERIAL: 32 | 1.598 (40.59) |A25927-ND 1.11 1.01 | 1-104482-4 54 | 2.698 (68.53) | A25941-ND 2.08 1.89 | 104483-7 
* Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 34 | 1.698 (43.13) |A25928-ND 1.16 1.05 | 1-104482-5 64 | 3.198 (81.23) | A25942-ND 2.15 1.96 | 104483-8 
Short Point Crimp Snap-In MATERIAL: Copper alloy C7025 Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with tin-lead over 50y ites) 
nickel on the crimp area B: 15 gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire post Wer 4.060 
Receptacle Contacts underplated 50p nickel C: 100p - 200p bright tin-lead over 50p1 nickel on entire contact — I, (1.52) 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip Tape & Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 15,000 Part No 
A A28323-ND 1.68 11.30 104481-8 = = = _ = 
A A34336-ND® 1.59 10.69 1-104481-3 A34336CT-ND® 104.58 A34336TR-ND® 56.48/M 1-104481-1 
B A28325-ND 1.48 9.96 104481-7 = _ = — =- 
ae -025-.060 (.64-1.52) B A34337-ND@ 1:48 996 | 1-104481-2 9 | — = = = — 
Cc A28326-ND 117 7.87 104481-6 = _ _- _— =— 
c A34246-ND® 1.11 7.45 5-104481-6 = — _ _ _ 
A A28327-ND 1.68 11.30 104480-9 _ — _ _ _ 
A A32513-ND® 1.54 10.37 1-104480-6 =— — — _ _- 
B A28328-ND 1.48 9.96 104480-8 — _— = _— = 
2226 -025-.060 (.64-1.52) B A32512-ND@ 1:36 915 | 1-104480-5 9 | — = = = a 
c A28329-ND 117 7.87 104480-7 =— — = _ =_ 
c A32511-ND® 1.07 7.23 1-104480-4 =— _ _ _ _ 
A A28331-ND 1.68 11.30 104479-7 = _ = _— =— 
A A34249-ND® 1.59 10.69 1-104479-3 A34249CT-ND® 98.55 A34249TR-ND® 53.22/M 1-104479-0 
90-24 025-.060 (.64-1.52 B A28333-ND 1.48 9.96 104479-6 A28333CT-ND 97.53 A28333TR-ND 48.77/M 104479-3 
‘ 060 (: 62) B A34250-ND® 1.40 9.42 1-104479-2 A34250CT-ND® 92.25 A34250TR-ND® 49.82/M 104479-9 
c A28335-ND 1.86 12.49 104479-5 _ — = _— = 
Cc A34251-ND® 1.76 11.82 1-104479-1 A34251CT-ND® 72.90 A34251TR-ND® 39.37/M 104479-8 
A29087-ND = Crimp Hand Tool for 28-32 AWG and 22-26 AWG -. $468.14 
A99101-ND Crimp Hand Tool for 20-24 AWG. $551.57 
A29088-ND — Extraction Tool -.. $16.95 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPMODU MTE Interconnection System 


The AMPMODU® MTE Interconnection System offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors 
using .025” (0.64mm) square post technology. FEATURES: » Insulation displacement technology «¢ Plain 
housings are end-to-end and/or back-to-back stackable for open pin field applications ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS: ¢ Contact Current Rating: 3amp * Contact Termination Resistance: 15mQ 
(maximum) ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC, rms at sea level * Operating Temperature: -65°C 
~ 105°C MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze 


Contact Plating: 


Fig. 1 - Receptacle 


A: 30y gold on contact area, 50y minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50p nickel 
B: 15y gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50 nickel 
C: .100y bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 
Unloaded: No contacts in housing 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. 
RECEPTACLE ASSEMBLIE: Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG 7 A 1.198 (30.43) aaa 9 38 tei Pa ee 
7 . " 198 (30. - : 7, -103957- 
Fig. — strip Form Plait C A28432-ND 3.78/2___30.81/18 |_1-103056-1 
A A28349-ND 7.31/10 72.86/110 | 103976-1 2 Unloaded .198 (5.03) A28393-ND@t 23/1 §.23/25 | 104257-1 
2 B .198 (5.03) A28350-ND 10 10.88/10 108.35/110 | 103975-1 3 Unloaded .298 (7.57) A28397-ND@t 34/1 7.60/25 | 104257-2 
C A28351-ND 7.48/10 74.47/110 | 103974-1 4 Unloaded -398 (10.11) A28401-ND@t il 39/1 8.75/25 | 104257-3 
3 A .298 (7.57) A28353-ND 8 6.42/8 52.35/72 | 103976-2 5 Unloaded -498 (12.65) A28405-ND@t+ 42/1 9.44/25 | 104257-4 
i A "398 (10.11) _ | A28357-ND 5 4.87/5 48.51/55 | 103976-3 6 | Unloaded | 598 (15.19) | A28409-ND@t Adi 10.07/25 | 104257-5 
B A28358-ND 7.00/5 69.76/55 | 103975-3 7 Unloaded .698 (17.73) A28413-ND@t 1 11.49/25 | 104257-6 
A A28361-ND 4.1/4 40.95/44 | 103976-4 8 Unloaded .798 (20.27) A28417-ND@t 52/1 11.83/25 | 104257-7 
9 B -498 (12.65) A28362-ND 4 4.03/4 40.16/44 | 103975-4 9 Unloaded .898 (22.81) A28421-ND@t 1 60/1 13.66/25 | 104257-8 
C A28363-ND 4.06/4 40.44/44 | 103974-4 10 Unloaded .998 (23.35) A28425-ND@t 63/1 14.33/25 | 104257-9 
6 B -598 (15.19) A28365-ND 4 4.79/4 39.06/36 | 103975-5 u Unloaded 1.098 (27.89) A28429-ND@t 73/1 16.44/25 | _1-104257-0 
Cc A28366-ND 4.30/4 35.07/36 | 103974-5 12 Unloaded 1.198 (30.43) A28433-ND@t 76/1 17.17/25 | 1-104257-1 
A A28368-ND 3.08/2 49.99/30 | 103976-6 14 Unloaded 1.398 (35.51) A26854-ND@t+ 96/1 21.64/25 | 1-104257-3 
T B .698 (17.73) A28369-ND 2 3.87/2 52.62/30 | 103975-6 15 Unloaded 1.498 (38.05) A26855-ND@t 1.18/1 26.81/25 | 1-104257-4 
Cc A28370-ND 3.47/2 47.20/30 | 103974-6 16 Unloaded 1.598 (40.59) A26856-ND@t 1 1.26/1 28.44/25 | 1-104257-5 
8 C 798 (20.27) A28374-ND 2 3.83/2 45.14/26 | 103974-7 17 Unloaded 1.698 (43.13) A26857-ND@t 1.30/1 29.37/25 | 1-104257-6 
9 k “808 (22.81) | A28376-ND 7 3.96/2 73.05/24 | 103076-8 20 | Unloaded | 1.998 (50.75) | A26858-ND@t 1.31/1 29.75/25 | 1-104257-9 
A A28379-ND 4.32/2 43.03/22 | 103976-9 Fig. 2 — Strip Form Polarized/Latching, RoHS Compliant 
10 B -998 (23.35) A28380-ND 2 4.02/2 40.07/22 | 103975-9 A A34185-ND 5.60/10 55.79/110 | 5-103958-1 
c A28381-ND 7.60/2 75.69/22 | 103974-9 2 B 198 (5.03) A34186-ND 10 4.98/10 49.59/110 | 5-103957-1 
inl B 1.098 (27.89) A28383-ND 2 4.37/2 39.62/20 | 1-103975-0 Cc A34187-ND 4.67/10 46.53/110 | 5-103956-1 
12 A 4.198 (30.43 A28386-ND 2 5.09/2 41.45/18 | 1-103976-1 A A34188-ND 5.46/78 44.53/72 | 5-103958-2 
C -198 (30.43) | _a28388-ND 7.93/2 64.64/18 |_1-103974-1 3 B .298 (7.57) | A34189-ND 8 4.48/8 36.52/72 | 5-103957-2 
2 Unloaded -195 (5.03) A28352-ND@t 30/1 6.76/25 | 103688-1 C A34190-ND. 4.43/8 36.12/72 | 5-103956-2 
3 Unloaded .298 (7.57) A28356-ND@t 43/1 9.83/25 | 103688-2 A A34191-ND 4.13/5 41.19/55 | 5-103958-3 
4 Unloaded -398 (10.11) A28360-ND@t 1 50/1 11.39/25 | 103688-3 4 B -398 (10.11) A34192-ND 5 3.58/5 35.69/55 | 5-103957-3 
6 Unloaded -598 (15.19) A28367-ND@t 68/1 15.40/25 | 103688-5 C A34193-ND 3.28/5 32.63/55 | 5-103956-3 
7 Unloaded -698 (17.73) A28371-ND@t 63/1 14.25/25 | 103688-6 A A34194-ND 4.04/4 40.29/44 | 5-103958-4 
8 Unloaded -198 (20.27) A28375-ND@t 67/1 15.12/25 | 103688-7 5 B -498 (12.65) A34195-ND 4 3.49/4 34.78/44 | 5-103957-4 
9 Unloaded -898 (22.81) A28378-ND@t 62/1 14.04/25 | 103688-8 C A34196-ND 3.18/4 31.73/44 | 5-103956-4 
10 Unloaded .998 (23.35) A28382-ND@t 1 65/1 14.73/25 | 103688-9 A A34197-ND 4.81/4 39.24/36 | 5-103958-5 
an Unloaded 1.098 (27.89) A28385-ND@t 86/1 19.45/25 | 1-103688-0 6 B .598 (15.19) A34198-ND 4 4.15/4 33.83/36 | 5-103957-5 
12 Unloaded 1.198 (30.43) A28389-ND@t 78/1 17.65/25 | 1-103688-1 o ee bo se ale 
7 — ii ii ii - 18 / 7. 5- 58 
Fig:.0 — Strip Form Plain, Rel Compliant 7 B 698 (17.73) | A34201-ND 2 2.40/2 32.56/30 | 5-103957-6 
A A34956-ND 6.85/10 68.23/110 | 5-103976-1 Cc A34944-ND 2.18/2 29.64/30 | 5-103956-6 
2 B .198 (5.03) A34176-ND 10 10.18/10 101.45/110 | 5-103975-1 A A34202-ND 3.10/2 36.45/26 | 5-103058-7 
c A34177-ND 7.00/10 69.73/110 | 5-103974-1 8 B .798 (20.27) | A34203-ND 2.65/2 31.25/26 | 5-103957-7 
A A34957-ND 6.01/8 49.02/72 | 5-103976-2 C A34945-ND 2.41/2 28.36/26 | 5-103956-7 
3 B .298 (7.57) A34950-ND 8 9.52/8 77.58/72 | 5-103975-2 A A34204-ND 3.36/2 36.47/24 | 5-103958-8 
¢ A34178-ND 6.62/8 53.99/72 | 5-103974-2 9 B 898 (22.81) | A34205-ND 4.39/2 47.68/24 | 5-103957-8 
A A34179-ND 4.56/5 45.42/55 | 5-103976-3 C A34206-ND 2.58/2 28.07/24 | 5-103956-8 
4 B -398 (10.11) A34951-ND 5 6.56/5 65.32/55 | 5-103975-3 A A34207-ND 3.66/2 36.45/22 | 5-103958-9 
Cc A34180-ND 4.54/5 45.27/55 | _5-103974-3 10 B .998 (23.35) A34208-ND 3.11/2 30.94/22 | 5- 103957-9 
A A34181-ND 3.85/4 38.34/44 | 5-103976-4 C A34209-ND 2.80/2 27.88/22 | 5-103956-9 
5 B -498 (12.65) A34952-ND 4 3.77/4 37.60/44 | 5-103975-4 A A34210-ND 3.99/2 36.12/20 | 6-103958-0 
c A34182-ND 3.80/4 37.86/44 |_5-103974-4 "i C 1.098 (27.89) | A34963-ND 3.04/2 27.53/20 |_6-103956-0 
A A34183-ND 4.27/4 34.82/36 | 5-103976-5 A A34211-ND 4.31/2 35.09/18 | 6-103958-1 
6 B -598 (15.19) A34953-ND 4 4.49/4 36.58/36 | 5-103975-5 12 B 1.198 (30.43) A34212-ND 2 3.64/2 29.69/18 | 6-103957-1 
Cc A34946-ND 4.03/4 32.84/36 | 5-103974-5 C A34213-ND 3.27/2 26.69/18 | 6-103956-1 
7 f 698 (17.73) aan 2 Seep ue is eves PIN ASSEMBLIES (contacts sold below for unloaded pin housing) 
C A34947-ND 3.25/2 44.19/30 |_5-103974-6 ingle Row :100k(2. Simm ize:22 AWS 
A ‘A34959-ND 2 3.42/2 40.25/26 | 5-103976-7 Fi — Strip Form Polarized/Latching 
8 Cc -798 (20.27) A34948-ND 3.59/2 42.26/26 | 5-103974-7 A A28434-ND 7.96/8 64.90/72 | 103946-1 
9 A 898 (22.81) A34960-ND 2 3.71/2 40.31/24 | 5-103976-8 2 B .295 (7.49) A28435-ND 8 7.63/8 62.18/72 | 103945-1 
A "998 (23.35) _ | A84961-ND 5 4.04/2 40.29/22 | 5-103976-9 C A28436-ND 73718 60.04/72 | 103944-1 
10 B A34955-ND 3.7/2 37.52/22 | _5-103975-9 A A28438-ND 7.11/5 70.84/55 | 103946-2 
ikl B 1.098 (27.89) A35067-ND 2 4.10/2 37.10/20 | 6-103975-0 3 B .395 (10.03) A28439-ND 5 5.04/5 50.21/55 | 103945-2 
12 A 1.198 (30.43) | A34966-ND 5 476/2 38.81/18 | 6-103976-1 C A28440-ND 4.7915 47.75/55 | 103944-2 
B A34965-ND 4.42/2 36.00/18 | 6-103975-1 A A28442-ND 8.96/4 89.28/44 | 103946-3 
Fig. 2 — Strip Form Polarized/Latching 4 B 495 (12.57) | A28443-ND 4 4.59/4 45.71/44 | 103945-3 
A A28390-ND 5.9810 59.58/10 | 103958-1 o peewee os Sat ae tosetee 
2 B .198 (5.03) A28391-ND 10 5.32/10 52.96/110 | 103957-1 5 B 595 (15.11) ‘A28447-ND 4 4.75/4 38.74/36 | 103945-4 
C A28392-ND 4.99/10 49.70/110 | 103956-1 Cc A28448-ND 7.58/4 61.81/36 | 103944-4 
A A28394-ND 5.83/8 47.56/72 | 103958-2 A A28450-ND 3.28 /2 44.55/30 | 103946-5 
3 B 298 (7.57) | A28395-ND 8 4.78/8 39.00/72 | 103957-2 6 B .695 (17.05) | A28451-ND 2 2.60/2 35.27/30 | 103945-5 
C A28396-ND 4.73/8 38.58/72 | 103956-2 Cc A28452-ND 2.59/2 35.24/30 | 103944-5 
A A28398-ND 442/5 43.99/55 | 103958-3 A ‘A28454-ND 5.56/3 45.34/27 | 103946-6 
4 B -398 (10.11) | A28399-ND 5 3.83/5 38.12/55 | 103957-3 7 B .795 (20.19) A28455-ND 3 6.01/3 48.99/27 | 103945-6 
C A28400-ND 3.50/5 34.85/55 | 103956-3 C A28456-ND 7.38/3 60.19/27 | 103944-6 
A A28402-ND 4.32/4 43.02/44 | 103958-4 A A28458-ND 5.70/2 62.00/24 | 103946-7 
5 B 498 (12.65) A28403-ND 4 3.73/4 37.15/44 | 103957-4 8 B .895 (22.73) A28459-ND 2 5.25/2 57.04/24 | 103945-7 
C A28404-ND 3.40/4 33.88/44 | 103956-4 C A28460-ND 4.79/2 52.08/24 | 103944-7 
A A28406-ND 5.14/4 41.90/36 | 103958-5 A A28462-ND 3.67/2 36.52/22 | 103946-8 
6 B 598 (15.19) A28407-ND 4 4.43/4 36.13/36 | 103957-5 9 B .995 (25.27) A28463-ND 2 3.85/2 38.34/22 | 103945-8 
C A28408-ND 7.31/4 59.56/36 | 103956-5 C A28464-ND 3.48/2 34.69/22 | 103944-8 
7 A 698 (17.73) A28410-ND 9 2.97/2 40.38/30 | 103958-6 A A28466-ND 4.56/2 41.33/20 | 103946-9 
B ; : A28411-ND 2.56/2 34.77/30 | 103957-6 10 B 1.095 (27.81) A28467-ND 2 5.49/2 49.72/20 | 103945-9 
A A28414-ND 3.31/2 38.93/26 | 103958-7 C A28468-ND 4.21/2 38.09/20 | 103944-9 
8 B .798 (20.27) A28415-ND 2 2.83/2 33.37/26 | 103957-7 2 Unloaded .295 (7.49) A28437-ND® 4/1 12.17/25 | 103653-1 
C A28416-ND 2.57/2 30.28/26 | 103956-7 3 Unloaded -395 (10.03) A28441-ND® 56/1 12.74/25 | 103653-2 
A A28418-ND 3.58/2 38.95/24 | 103958-8 4 Unloaded .495 (12.57) A28445-ND® 1 66/1 15.00/25 | 103653-3 
9 B -898 (22.81) A28419-ND 2 4.83/2 52.44/24 | 103957-8 5 Unloaded 595 (15.11) A28449-ND® 57/1 12.91/25 | 103653-4 
Cc A28420-ND 2.76/2 29.97/24 | 103956-8 6 Unloaded .695 (17.05) A28453-ND® 7A 12.99/25 | 103653-5 
A A28422-ND 3.91/2 38.92/22 | 103958-9 7 Unloaded .195 (20.19) A28457-ND® 1.36/1 30.79/25 | 103653-6 
10 B 998 (23.35) A28423-ND 2 3.32/2 33.04/22 | 103957-9 8 Unloaded .895 (22.73) A28461-ND® 1 1.39/1 31.55/25 | 103653-7 
C A28424-ND 2.99/2 29.78/22 | 103956-9 9 Unloaded .995 (25.27) A28465-ND@ 1.45/1 32.91/25 | 103653-8 
"1 A 1.098 (27.89) ‘A28426-ND 9 4.26/2 38.58/20 | 1-103958-0 10 Unloaded 1.095 (27.81) A28469-ND® 1.53/1 34.71/25 | 103653-9 
c A28428-ND 3.51/2 31.79/20 | 1-103956-0 @ RoHS Compliant — + For Female contacts see “Short Point Contacts” (Continued) 
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AMPMODU MTE Interconnection System (cont) 


Interchangeable Contacts Wire 
Crimp (Snap-In) Pins 


@ RoHS Compliant 


Material: Phosphor bronze Specification: Contact: standard pressure 


Contact Plating: A: 30y gold on contact area, 30p minimum tin-lead in crimp area, with entire contact 
underplated 50y nickel B: 15y gold on contact area, 30y minimum tin-lead in crimp area, with entire post 
underplated 50! nickel C: 100 minimum bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 


t+ For Female contacts see “Short Point Contacts” 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP 
Pos. | Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. | Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. 

am Unloaded 1.195 (30.35) A28472-ND@ 1.42/1 25.46/25 | 1-103653-0 A A34223-ND 4.76/4 38.78/36 | 5-103946-4 

12 Unloaded 1.295 (32.89) A28754-ND@ 1.78/1 40.19/25 | 1-103653-1 5 B 595 (15.11) A34224-ND 4 4.45/4 36.27/36 | 5-103945-4 

14 Unloaded 1.495 (37.97) A28755-ND® il 1.90/1 43.13/25 | 1-103653-3 C A34225-ND 6.89/4 56.19/36 | 5-103944-4 

15 Unloaded 1.595 (40.51) A28756-ND® 1.35/1 30.57/25 | 1-103653-4 A A34226-ND 3.07/2 41.72/30 | 5-103946-5 

16__| Unloaded 1.695 (43.05) A28757-ND® 1.90/1 43.11/25 | 1-103653-5 6 B .695 (17.05) A34227-ND 2 2.43/2 33.02/30 | 5-103945-5 

17 | Unloaded 1.795 (45.59) A26852-ND@ 1 1.13/1 25.63/25 | 1-103653-6 c A34228-ND 2.25/2 30.52/30 | 5-103944-5 

20 _| Unloaded 2.095 (53.21) A28792-ND® 1.35/1 30.58/25 | 1-103653-9 A ‘A34229-ND 5.21/3 42.45/27 | 5-103946-6 

Fig. 3 — Strip Form Polarized/Latching, RoHS Compliant 7 c .795 (20.19) A34940-ND 3 6.91/3 56.36/27 | 5-103944-6 

A A34214-ND 8.72/8 71.11/72 | 5-103946-1 A A34230-ND 5.34/2 58.06/24 | 5-103946-7 

2 B .295 (7.49) A34215-ND 8 7.14/8 58.22/72 | 5-103945-1 8 B 895 (22.73) | A34231-ND 2 4.91/2 53.41/24 | 5-103945-7 

Cc A34216-ND 6.90/8 56.22/72 | _5-103944-1 Cc A34232-ND 4.49/2 48.77/24 | 5-103944-7 

A A34217-ND 6.66/5 66.34/55 | 5-103946-2 A A34943-ND 3.95/2 39.32/22 | 5-103946-8 

3 B -395 (10.03) A34218-ND 5 4.72/5 47.01/55 | 5-103945-2 9 B .995 (25.27) A34942-ND 2 3.60/2 35.90/22 | 5-103945-8 

C A34219-ND 4.49/5 44.72/55 | _5-103944-2 C A34941-ND 3.26/2 32.48/22 | 5-103944-8 

A A34220-ND 8.15/4 81.17/44 | 5-103946-3 A A34233-ND 4.27/2 38.70/20 | 5-103946-9 

4 B 495 (12.57) | A34221-ND 4 4.30/4 42.80/44 | 5-103945-3 10 B 1.095 (27.81) | a34234-ND 2 5.14/2 46.56/20 | 5-103945-9 
C A34222-ND 4.05/4 40.36/44 | 5-103944-3 


Insulation Loose Cut Strip Strip Tape and Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Piece Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A A28336-ND 5.23 35.16 104506-7 = _ — |= _ — 
A A34236-ND® 4.90 32.93 5-104506-7 = _ — |= _ _ 
28-32 | 025 ~.054(.64~1.37)| | ap9337-ND 490 32.94 | 104506-5 = = —_ -B = |S 
B A34237-ND® 5.01 33.69 5-104506-5 = = - = = 
A A28339-ND 5.75 38.68 104505-7 A28339CT-ND 209.72 381.30 | A28339TR-ND 205.91/M 104505-6 
A A34238-ND® 5.38 36.22 5-104505-7 A34238CT-ND® 196.38 357.05 | A34238TR-ND® 192.81/M 5-104505-6 
99.96 036 ~ .054 (.91 ~ 1.37) B A28341-ND 5.35 35.98 104505-5 A28341CT-ND 162.91 296.20 | A28341TR-ND 159.95/M 104505-4 
: 2 : . B A34239-ND® 5.01 33.69 5-104505-5 A34239CT-ND® 152.53 277.33 | A34239TR-ND® 149.76/M 5-104505-4 
C A28343-ND 2.72 18.27 104505-3 = _ — |= _ — 
C A34240-ND® 2.42 16.29 5-104505-3 _ = - |= = _ 
@ RoHS Compliant 
ASKP02-ND Keying Plug - 10 Comb $1.26 A99174-ND NEW! Crimp Hand Tool for 28 ~ 32AWG (loose piece product) ..............2..0...0cc:eeee nese eee $769.50 
A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) $58.28 © A30575-ND — Certi-Crimp™ Hand Tool Assembly for 22 ~ 26AWG 
A28718-ND —_ Head Assembly Tool use with A2031-ND . $1066.50 (loose piece product) $519.12 


AMPMODU Unshrouded Profile Headers - .100” (2.54mm) Centers 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 


¢ Insulation Resistance: 5,000MOQ minimum 
initial « Withstanding Voltage: 750V rms at sea 
level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
¢ Current: 3 amp maximum per contact 


MATERIAL: 


Black thermoplastic, 94V-0 rated ¢ Posts: 
Copper alloy 318 .139 
Contact Plating: (8.08) (3.53) 
A: Selectively plated 30y gold on contact area, T +| ~ 
with gold flash over 50p nickel {I 410 Riataes 00 
B: Selectively plated 15 gold on contact area, Joe (2.79 ; P * 
with gold flash over 50p nickel ( ) (8.08) (3.99) (2.54) 
No. of Dimension A | Digi-Key Price Each + | AMP No. of Dimension A | Digi-Key Price Each =| AMP No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. |Plating} Inch(mm) | PartNo. 1 25 ‘| Part No. Pos. |Plating} Inch(mm) | Part No. 1 25 Part No. Pos. |Plating} Inch(mm) | Part No. 1 25 Part No. 
6 B [584 (14.83) | A28773-ND 3.06 2.76 | 87233-6 50 | % | 2484 (63.09) | A26586-ND 20.13 18.12] 2-87215-5 
Pat 088" eam) sguore sing Pont—/ | 7 | | amcran [Aegan i s3z est | ae | oanevarm [eet ooh ale [sas 
1 084 (2.13) oO : ; 1220 A ‘A28776-ND 408 3.68 | 87232-8 B_ | 2-984 (75.79) | aogss9-ND 18.96 17.07 | 3-87227-0 
8 A26541-ND S146 | 87224-1 8 | B_ | -784(19.91) | aog777-ND 321-289 | 87233-8 A A26591-ND 31.86 28.68 | 4-87215-0 
| i ; : : ; 80 3.984 (101.19) : : 
2 | 8 | assaen Reena 128 Te | oeeoe 10 | 2 | 98a 2499) | A28778ND 4.74 4.27 /1-87232-0 B A26590-ND 24.81 22.33 | 4-87227-0 
A A26544-ND 165.149 187220-3 B “ : A28779-ND 4.59 4.14 | 1-87233-0 Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
3 284 (7.21) : ; A A28780-ND 9.57 8.62 | 2-87232-0 A AO8782-ND 13 129 11.864793 
B A26545-ND___1.22 _1.10 | 87224-3 20 |B  | 1-984 (50.39) | pog7gi-np 8827.94 | 2-87233-0| | 2 084 (2.13) tf ae 7 
A A26546-ND 216 1.95 | 87220-4 : : BL : A28783-ND 1.26 1.14 | 87230-1 
4 384 (9.75) 4o | A |3.984 (101.19)] AZ562ND 18.24 16.42 | 4-67232-0 A A28784-ND 2.04 1.84 | 1-86479-4 
B A26547-ND__1.77__1.60_| 87224-4 B_|3.984(101.19)) n96563-ND 14.28 12.86. | 4-87233-0 4 184 (4.67) i : 
A A26548-ND 246 2.22 | 872205 Double R : : Boi : A28785-ND 1.77 1.60 | 87230-2 
s | A | soczem eam 242 2m | rans TED pee gary | eeSHeND 250288 | 864765 
A A26550-ND 2.82 2.54 | 87220-6 —_.025” (.64mm) Square Straight Post B 284 (7. A26593-ND. 2.04 1.84 | 87230-3 
6 84 (14.83 
B 584 (14.83) | aog551-ND 2.40 216 | 87224-6 2 A 084 (2.13) ‘A26564-ND 1.35 1.22 | 1-87215-0 8 A 384 (9.75) A26594-ND 3.42 3.08 | 1-86479-6 
. A) gga (17.37) | 426552-ND 3.36 3.03 | 87220-7 B.|.* : A26565-ND 1.26 1.14 | 87207-1 B A26595-ND 2.67 2.41 | 87230-4 
B i .37) A26553-ND 267 2.41 | 87224-7 4 A 184 (4.67) ‘A26566-ND 2.34 2.44 | 1-87215-1 40 A 484 (12.29) A26596-ND 4.35 3.92 | 86479-3 
A A26554-ND 3.69 3.33 | 87220-8 B | : A26567-ND 1.95 1.76 | 87227-2 B | i A26597-ND 3.54 3.19 | 87230-5 
8 Bp | -784 (19.91) | pogsss-np 997 268 | 87224-8 A ‘A26568-ND 2.76 2.49 | 1-8/215-2 to | A | 584143) | 428786-ND 5.01 4.51 | 86479-4 
A AQBBSGND 4534.08 1 1-87220-0 68 | B | -284(7.21) | pogsgo-nD 2.34 «2.11. | 8727-3 p_ | 584(14-88) | n59787-ND_ 4534.08 | 87230-6 
10 B | -984 (24.99) | n56557-ND 369 3.33 | 1-87224-0 ; A 304 (9.75) | AZ6570-ND 3.60 3.24 | 87215-1 1a | A | eeacaz.a7y | A26598-ND 6.09 5.49 | 86479-5 
A ‘A26558-ND 8.64 7.78 | 2-87220-0 B_ | -384(975) | 496571-ND 2.82 2.54 | 8727-4 B | ° : A26599-ND 5.22 470 | 87230-7 
20 g_| 1-984 (50.39) | pogsco.np 693 6.24 | 2-87294-0 A A26572-ND 435 3.92 | 87215-2 A A26600-ND 6.90 6.21 | 86479-2 
55: 9) i 7 10 484 (12.29) 16 .784 (19.91) 
-87090- B |! : A26573-ND 3.60 3.24 | 87227-5 B A26601-ND 5.40 4.86 | 87230-8 
40 | 4% 13984 10119)| AZ6060-ND 16.98 15.29 | 4-87220-0 
.984 (101.19) ‘| -87294- A A26574-ND 510 459 | 87215-3 A A26602-ND 8.52 7.67 | 86479-1 
B A26561-ND 13.53 12.18 | 4-87224-0 12 584 (14.83) 20 984 (24.99) 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post B A26575-ND 4.05 3.65 | 87227-6 B A26603-ND 6.54 _ 5.89 | 1-87230-0 
a " " 1a | A | @aaciz37) | A26576-ND 5.79 5.22 | 87215-4 oa | A | 4.484 (30.07) | A28788-ND 10.20” 9.18 | 86479-7 
{ A 084 (2.13) A28762-ND 72 65 | 87232-1 B_| 84 (17.37) | 996577-ND 453 4.08 | 87227-7 Bi ‘97 | A28789-ND 8.64 7.78 | 1-87230-2 
BY | A28763-ND 69 __.63_| 87233-1 te | A | 7aacagq1 | A26578-ND 6.54 5.89 [ 87215-5 26 | A | 4.284 @2.61) | A26604-ND 11.04 9.94 | 1-86479-0 
2 A 184 (4.67) | 428764-ND 1.35 1.22 | 87232-2 B__| -784(19.91) | a96579-ND 5.22 4.70 | 87227-8 Bes tiie ©") | A26605-ND 8.52 _7.67_| 1-87230-3 
Bs” : A28765-ND 1.29 41.47 | 87233-2 20 A] 9942499) | 426580-ND 7.83 7.05 | 87215-7 30 A 1.484 (37.69) | A26606-ND 12.75 11.48 1-86479-9 
3 A 284 (7.21) | A28766-ND 183 1.65 | 87232-3 B__| 984 (24.98) | ap6581-ND 6.45 5.81 | 1-87227-0 BY °°? | A26607-ND 9.99 9.00 | 1-87230-5 
B* c A28767-ND 168 1.52 | 87233-3 oA A] +184 (30.07) | 426582-ND 9.69 8.73 | 87215-8 50 A] 9.484 (63.09) | A26608-ND 23.34 21.01 | 2-86479-9 
4 A 384 (9.75) | 428768-ND 2.25 2.03 | 87232-4 B_| 1-184 (80.07) | a96583-ND 7.47 6.73 | 1-87227-2 B_| 2-484 (63.09) | arg609-ND 16.56 14.91 | 2-87230-5 
Bo : A28769-ND 1.68 1.52 | 87233-4 o6 | A | 4.284 (32.61) | AZ6584ND 10.59 9.54 | 87215-9 60 | A | 2984 (75.79) | A28790-ND 25.41 22.87 | 3-86479-4 
5 A | aga (12.29) | 428770-ND 2.64 2.38 | 87232-5 B__| 1.284 (82.61) | aog694-ND 8.25 7.43 | 1-87227-3 BO 9) | A28791-ND__20.82__ 18.74 | 3-87230-0 
B_| : A28771-ND 2.25 2.03 | 87233-5 3a | A | 4634 42.77 | AZ6585-ND 13.62 12.26 | 1-87215-7 30 | 4 [3.9eacio1.tg)| A26610-ND 33.42 30.08 | 4-86479-4 
6 A__| 584 (14.83) | A28772-ND 3.30 2.97 | 87232-6 B_ | 1-684 (42.77) | nogeg5-ND 10.77 9.70 | 1-87227-7 g_{3-984(101.19)) aog6t1-ND 25.11 22.60 | 4-87230-0 


238 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics AMPMODU Unshrouded Breakaway Headers - .100” Centers 


Authorized Distributor 


ez 


MATERIAL: 

* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated » Posts: Phosphor bronze 

Contact Plating: 

A: 30u gold on contact area, 100 ~ 200 tin-lead on solder area, with entire post underplated 50 nickel B: 15y gold on contact area, 100y ~ 200y 
tin-lead on solder area, with entire post underplated 50p nickel C: 100p ~ 200y tin-lead over 50p nickel on entire post D: 100y ~ 200p tin over 50u 
nickel on entire post 


40 Pin Headers 


Dimensions Step1 Step 2 Step 3 
No. of Inch (mm) Digi-Key Price Each =| AMP Digi-Key Base Pin 
Pos. | Plating A B Part No. 1 10 | Part No. Part No. Price Adder 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post 
A A26508-40-ND 2.32 2.08 | 4-103747-0 A26508-XX-ND 76 04 
Cc #090) (208) | 280684) A26509-40-ND 1.48 1.32 | 4-103741-0 A26509-XX-ND 30 03 
A A26512-40-ND 2.42 2.17 | 4-103239-0 A26512-XX-ND 87 04 
40 B -120 (3.05) | .230 (5.84) | A26513-40-ND 2.21 1.99 | 4-103185-0 A26513-XX-ND 66 04 
c A26514-40-ND 1.58 1.42 | 4-103327-0 A26514-XX-ND AL 03 
B A26519-40-ND 2.32 2.08 | 4-102972-0 A26519-XX-ND 76 04 
Cc BES (G8), 22181808) A26520-40-ND 1.69 1.51 | 4-103321-0 A26520-XX-ND 52 03 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
D A32700-40-ND 2.72 2.44 | 9-146285-0 A32700-XX-ND an 05 
c SPO (eee) ean 84) A34253-40-ND 2.11 1.89 | 9-146282-0 A34253-XX-ND 55 04 
A A34254-40-ND 2.85 2.55 | 9-146281-0 A34254-XX-ND 90 05 
40 D -120 (3.05) | .230 (5.84) | A32701-40-ND 2.64 2.36 | 9-146280-0 A82701-XX-ND 69 05 
c A34256-40-ND 2.15 1.93 | 9-146278-0 A34256-XX-ND 59 04 
A A34257-40-ND 2.87 2.57 | 9-146277-0 A34257-XX-ND 91 05 
D .125 (3.18) | .318 (8.08) | A32703-40-ND 2.66 2.39 | 9-146276-0 A82703-XX-ND sf 05 
Cc A34259-40-ND 2.25 2.02 | 9-146274-0 A34259-XX-ND 69 04 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post HOW TO (e) R D E: R: 
A A26510-40-ND 2.70 2.42 | 4-103765-0 A26510-XX-ND 75 05 
ao | ¢ | 090 (2-28) | 280(6.84) | 565 44-40-ND 3.06 2.74 | 4-103759-0 A26511-XX-ND 1.10 05 4 EASY STEPS 
-120 (3.05) | .230 (5.84) | A26517-40-ND 2.21 1.99 | 4-103329-0 A26517-XX-ND 66 04 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant How do | order an A26508 header 
A | 990 (2.29) | 230 6.84) | 834260-40-nD 270 2.42 | 9-103765-0 A34260-XX-ND 75 05 with 16 pins? 
c : : : . A34261-40-ND 3.06 2.74 | 9-103759-0 A34261-XX-ND 1.10 05 
A A34262-40-ND 4.43 3.97 | 9-146304-0 A34262-XX-ND 131 08 Call Digi-Key for pricing, 
40 D -120 (3.05) | .230 (5.84) | A32702-40-ND 2.74 2.46 | 9-103325-0 A32702-XX-ND 80 05 or determine the cost yourself 
Cc A34264-40-ND 2.21 1.99 | 9-103329-0 A34264-XX-ND 66 04 following the steps below. 
A A34265-40-ND 4.53 4.06 | 9-146305-0 A34265-XX-ND 1.42 08 
D -110 (2.79) | .318 (8.08) | A32704-40-ND 2.85 2.55 | 9-102974-0 A32704-XX-ND 90 05 
D A32705-40-ND 2.32 2.08 | 9-103323-0 A32705-XX-ND 76 04 A -ND 
Double Row 
Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post .025” (.64mm) Square Straight Post Number of 
Base Part Desired Pins 
A A26524-40-ND 3.46 3.10 | 4-103783-0 A26524-XX-ND 1.12 06 
c | 0902-28) | 280 (6.84) | pog505-40-ND 2.45 2.19 | 4-103777-0 A26525-XX-ND 89 04 Number r= pecow 
A A26528-40-ND 3.58 3.21 | 4-103240-0 A26528-XX-ND 1.24 06 
80 B -120 (3.05) | .230 (5.84) | A26529-40-ND 3.16 2.83 | 4-103186-0 A26529-XX-ND 1.21 05 
c A26530-40-ND 2.53 2.27 | 4-103328-0 A26530-XX-ND 97 04 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
A A26534-40-ND 3.79 3.40 | 4-102977-0 A26534-XX-ND 1.45 06 and number of pins desired. 
B .125 (3.18) | .318 (8.08) | A26535-40-ND 3.37 3.02 | 4-102973-0 A26535-XX-ND 1.03 06 
c A26536-40-ND 2.74 2.46 | 4-103322-0 A26536-XX-ND 80 05 : - 3 a se cay 
ig = 0a eines Sisiehi Baa a8] Bemis Sisaishi Paci Step 2. Begin with the appropriate “Base Price 
‘ig. 3— . ” (.64mm) Square Straig! os .  (.64mm) Square Straig! os 
RoHS Compliant RoHS Compliant - he selected part number (refer to 
cnart). 
A .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34268-40-ND 4.38 3.92 | 9-146261-0 A34268-XX-ND 1.26 08 ) 
A A34977-40-ND 4.64 4.15 | 9-146257-0 A34977-XX-ND 1.52 08 Step 3. Multiply the number of pins you desire 
g__ | 120(8.05) | .280 (5.84) | p34969-40-ND 4.09 3.67 | 9-146256-0 A34269-XX-ND 1.36 07 pee inte one) by the a e oe acon 
80 Cc -120 (3.05) | .230 (5.84) | A34976-40-ND 3.16 2.83 | 9-146254-0 A34976-XX-ND 1.21 05 selected part number (refer to chart). 
Cc .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34344-40-ND 2.74 2.46 | 9-146258-0 A34344-XX-ND 80 05 
A A34270-40-ND 4.71 4.22 | 9-146253-0 A34270-XX-ND 1.59 08 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
D .125 (3.18) | .318 (8.08) | A32707-40-ND 4.30 3.85 | 9-146252-0 A32707-XX-ND 1.57 07 final cost! 
c A34272-40-ND 3.58 3.21 | 9-146250-0 A34272-XX-ND 1.24 06 
Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A .090 (2.29) | .230 (5.84) | A26526-40-ND 4.22 3.78 | 4-103801-0 A26526-XX-ND 1.49 07 Our Example: 
80 B -120 (3.05) | .230 (5.84) | A26532-40-ND 4.22 3.78 | 4-103326-0 A26532-XX-ND 1.49 07 
A | .110(2.79) | .318 (8.08) | A26537-40-ND 4.64 4.15 | 4-102979-0 A26537-XX-ND 1.52 08 Step 1. A26508-16-ND 
Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post -025” (.64mm) Square Right Angle Post Step De .73 (1 pin - Base Price) 
ROHS Compliant noltS Compliant Step 3. 15 x .04 = .60 (15 pins - Pin Adder) 
A A34273-40-ND 4.22 3.78 | 9-103801-0 A34273-XX-ND 1.49 07 a ; 
c | 090(2.28) | 280 (6.84) | na 4974-40-ND 3.58 3.21 | 9-103795-0 A34274-XX-ND 1.24 08 Step 4. Your Cost = $1.33 (16 pins - Total) 
A A34275-40-ND 7.80 6.98 | 9-146308-0 A34275-XX-ND 2.73 13 
80 D -120 (3.05) | .230 (5.84) | A32706-40-ND 4.22 3.78 | 9-103326-0 A32706-XX-ND 1.49 07 
Cc A34277-40-ND 3.79 3.40 | 9-103330-0 A34277-XX-ND 1.45 06 NOTE: For quantities of 10 or more 
: ’ 
A A34278-40-ND 8.01 7.17 | 9-146309-0 A34278-XX-ND 2.55 14 call DIGI-KEY. 
B -110 (2.79) | .318 (8.08) | A34346-40-ND 4.43 3.97 | 9-102975-0 A34346-XX-ND 1.31 08 
Cc A34279-40-ND 4.01 3.59 | 9-103324-0 A34279-XX-ND 1.28 07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t091) 239 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 3 amp maximum for single contact: 2 amp maximum per contact for fully 
energized connector * Voltage Rating: 250VAC * Dielectric Rating: 750VAC rms between contacts for one minute » Insul- 
ation Resistance: 1000MOQ after temperature/humidity cycling * Temperature Rating: Headers; -65°C ~ 105°C Receptacle 
Assemblies;-65°C ~ 125°C * Durability: 200 cycles for 30 gold plating (75 cycles for 15 gold plating) MATERIAL: Headers: 
* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor bronze Receptacles: * Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 


AMPMODU PCB Connectors - .100” (2.54mm) Centers 


rated, high temperature compatible * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: A: 30y gold on contact area, 100 ~ 200, bright tin-lead on termination end, with entire post under- 
plated 50p nickel B: 15p gold on contact area, 100 ~ 200p bright tin-lead on termination end, with entire post underplated 
50y nickel C: 30p gold on contact area, 50p ~ 100p bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50y nickel 


D: 15p gold on contact area, 50 ~ 100 bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50p nickel 


Standard 


Solder 


Tails 1115 (2.92) 


Retention 
Tails 


115 (2.92) 


No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of| Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. i] 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Headers 24 1.580 (40.13) | A26384-ND 414 3.73 | 534978-4 55 C qpER IOs A34303-ND 4.08 3.70 | 5-532956-3 
Straight Post with Standard Solder Tails bers ge pean te ae Sere p | 1758 (81.95) | asyso4nD 4.26 3.86 | §-532956-3 
12 | | geo cag) |A25375-ND 270 2.48 | 102692-1 50 | 4” | 2's80(73.15) |A26305-ND 714 643 | ssag7e-8 24 | D_ | 1.458 (37.03) |A34306-ND 4.45 4.04 | 5-532965-4 
B A26376-ND 243 2.19 | 102567-1 60 3.380 (85.85) /A26398-ND 8.70 7.83 | 534978-9 30 c 1.758 (44.65) A34307-ND 6.52 5.91 | 5-532956-5 
16 | A | 1.180 (29.97) |A26379-ND 3.27 2.95 | 1-102692-5| | 110 5.880 (149.35) |A26378-ND 19.02 17.12 | 1-534978-2 dD” °°) | 934308-ND 5.38. 4.88 | 5-532955-5 
20 | B | 1.380(35.05) |A26380-ND 3.18 2.87 | 1-102567-1 With Board Retention Tails —RoHS Compliant 36 | D | 2.058(52.27) |A34309-ND 6.20 5.62 | 5-532955-6 
A A26382-ND 4.14 3.73 | 102692-2 20 1.380 (35.05) ]A34296-ND 348 3.14 ] 5-534978-3 C A34310-ND 4.50 4.08 | 5-532956-7 
24 |g | 15804013) | rrgag3-np 3.48 3.14 | 102567-2 24 4.580 (40.13) |A34971-ND 387 3.49 |5-534978-4) | 40 | p | 22681735) | assoti ny © 3.98 3.61 | 5-532955-7 
A A26385-ND 6.155.541 1-102600-7| | 30 | A | 1.880(47.75) |A34297-ND 4.47 4.03 | 5-534978-5 c Fac eco 7.aa | 55300608 
30 |g | 1880(47-75) | argag6-no 4.08 3.68 | 1-102567-3| | 50 2.880 (73.15) ]AG4973-ND 6.66 6.00 | 5-634978-8) | 80 | | 2758 (70.05) | pryaiann 9.09 8.24 | 5-832955-8 
110 5.880 (149.35) | A34281-ND 13.71 12.34 | 6-534978-2 
36 A | 2180 (55.37) AeeSe ND meme eal Praca Fig. 2 — Receptacles Horizontal Mount, Closed Entry 60 © | 3.258 (82.75) Bopminog 10.15 9.20 | 5-G82956-9 
B A26389-ND 9.21 8.29 | 102567-3 sna D : : A34315-ND 9.38 8.50 | 5-532955-9 
40 ‘ 2.380 (60.45) oe ok ne Mae : acaaaeaieneaie ree Se TEES 70 | D | 3.758 (95.45) [A34316-ND 10.84 9.82 | 6-532955-0 
: a pou AEIDEOD ES 12. | 5 | 958@1.70) fee Sal at | reseed 80 | c | 4.258 (108.15) |A34317-ND 1346 12.20 | 6-632956-2 
50 | B | 2.880(73.15) |A26394-ND 6.00 5.40 | 102567-6 : : 7 FECES 1g 36 deea [65309566 
co | * | asso esas) |A26396ND 8s7 754 | 1026025 16 | C | 1.058 (26.87) |A26343-ND 3.55 3.22 | 532956-2 100 | 5 | 5.258 (193.55) | Saarann isi taza | esgz0ns6 
B |” “** [A26397-ND_ 6.84 6.16 | 102567-4 20 | © | 4.258 (31.95) |A26344¢-ND 7.00 6.34 | 532956-3 Board Retention Tails 
80 | B | 4.380(111.25) |A26401-ND 9.12 8.21 | 102567-8 D A26345-ND_ 4.55 4.12 | 532955-3 o nan Ee ees 
7 7 C A26347-ND 5.67 5.14 | 532956-4 : ; H i ; ; 
100 im ee ea i ed a 102692-8 24 | 5 | 1.458 (87.03) |aoesaanD 4804.38 | 8309554 20 1.258 (31.95) |A26346-ND 4.32 3.92 | 534204-9 
CE re ee eon rene zo | © | 1765 cans) |A26350-ND 943 8.5 | 5929565 24 | C | 1.458 (37.03) |A26349-ND 6.55 5.93 | 1-634204-1 
lid p | 1-758 (44-65) |aogast-np 9.28 ~—«-8. 38 | 532955-5 30 1.758 (44.65) |A26352-ND 6.94 6.29 | 534204-4 
12 [8 [980 (24.89) [As4280-ND 228 2.06 [5-102567-1] G55 1-058 wae |aneas4-ND 660 5.98 | 530055-6 36 2.058 (52.27) |A26355-ND 8.08 7.32 | 534204-3 
16 | A | 1.180 (29.97) |A34282-ND 3.09 2.79 | 6-102692-5 c ROGCERNON 4.80 4.35 15300567 40 2.258 (57.35) |A26358-ND 8.56 7.76 | 1-834204-2 
20 | B | 1.380 (35.05) [A34283-ND 3.00 2.70 |6-102567-1| | 40 | 4 | 2-258 (57-35) |a5esc7nn 5:79 «5.25 | 532955-7 50 2.758 (70.05) |A26361-ND 10.10 9.15 | 534204-1 
a s f 60 | C | 3.258 (82.75) |A26364-ND 13.97 12.65 | 534204-5 
A A34284-ND 4.47 4.03 | 6-102692-7 C A26359-ND 12.11 10.97 | 532956-8 
30 |g | 1:880(47.75) | psaog5-no 3.84 3.46 | 6-102567-3 | 50 | p | 2758(70.05) |arasarny 4347 17.93 | sa09568 70 3.758 (95.45) |A26366-ND 16.38 14.84 | 1-634204-3 
Fi OReND Wd 7008003 80 4.258 (108.15) |A26368-ND 23.35 21.15 | 534204-8 
36 2.180 (55.37) | 5.07 4.57 | 5- : co | © | 3058 ¢2.75) | 426362ND 17.70 16.04 | 932966-9 
B A34287-ND 858 7.73 | 5-102567-3 p | & 75) | no6s63-ND 9.99 9.05 | 530955-9 110 | C | 5.758 (146.25) | A26372-ND 19.29 17.48 | 1-534204-6 
ao | 4 | 2380(60.45) |A34288-ND 5.52 4.97 ]6-102692-3] [70 | D | 3.758 (95.45) [A26365-ND 11.53 10.44 | 1-532055-0 Board Retention Tails —RoHS Compliant 
B | __{ASA289-ND 4.71 4.24 | 6-102567-2) | gq | | 4.258 (108.15) |A26367-ND 14.36 13.01 | 1-632956-2| | 12 858 (21.79) |A34322-ND 3.50 3.17 | 5-534204-2 
50_| B | 2.880(73.15) |A34290-ND 5.68 5.03 | §-102567-6] | 499 | c | 5.258 (133.55) |A26369-ND 19.58 17.74 | 1-532956-6| | 20 1.258 (31.95) [Eee $= 108 3.70 | 5-894204-8 
me [ams fase rates [siamo] Ee i, ato oo wot frames) | | © | 120) Vawmtae ee 1 (ose 
a : Ao IN) eae = bs Ee p.|| 2 ©) |a26874-ND__31.27 28.32 | 1-582955-8] | 36 21058 (52.27) |A34326-ND 763 6.92 | 5-834204-3 
1 5. (t .65) 5- i we .37 | 5- - Standard Solder Tails — RoHS Compliant 50 2.758 (70.05) | A34328-ND 946 8.57 | 5-534204-1 
With Board Retention Tails 12 c 858 (21.79) | A34301-ND 2.57 2.33 | 5-532956-1 60 c 3.258 (82.75) | A34329-ND 11.42 10.35 | 5-534204-5 
12 |, | 980 (24.89) [A26377-ND 3.93 3.54 J 1-634978-6 D_ | .858 (21.79) | A82548-ND 2.39 2.16 | 5-532955-1 70 3.758 (95.45) | A34330-ND 11.85 10.73 | 6-534204-3 
20 1.380 (35.05) |A26381-ND 3.75 3.38 | 534978-3 16 | C | 1.058 (26.87) |A34302-ND 3.31 3.00 | 5-532956-2/ | 110 5.758 (146.25) | A34331-ND 18.07 16.37 | 6-534204-6 


AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers 


MATERIAL: 


Housing: Black thermoplastic, 
94V-0 rated Posts: Copper alloy 


Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 
100p ~ 200p tin-lead on 
solder area, with entire post 
underplated 50p nickel B: 15p 
gold on contact area, 100p ~ 
200p tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p 


.240 
(6.10) | 


330 


“219 


130 


nickel C: 100p ~ 200p tin-lead (8.38) (5.56) (3.30) (8.38) (3.84) (8.08) (3.18) 
over 50p nickel on entire post 
No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP. 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. i 25 | PartNo. 
Single Row 9 B_ | 1.020(25.91) | A26631-ND 2.58 2.33 | 102202-6 Fig. 1 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 
Fig. 1 - .025” (.64mm) Square Straight Post, A A26632-ND 2.85 257) 103414-8 with Standoffs — RoHS Compliant 
with Standoffs 10 | B | 1.120(28.45) | A26633-ND 258 2.33] 102202-7 A A32077-ND 1.47 1.33] 5-103414-1 
A A26612-ND 156 141) 1034147 C A26634-ND 390 351) 103080-8 3 : 420 (10.67) ie tag i svinea0a-4 
3 | B | .420(10.67) | A26613-ND 1.56 1.41 | 3-102202-4 z ; : ; 25 | 5- - 
C A26614-ND 1.50 1.35] 103080-1 1 _{_B | 1.220(30.90) ZeeseNUae 2.85 2.87 | 1022028 A A32979-ND 1.62 1.46] 5-103414-2 
A A26G15-ND 1.71 1.54| 103414-2 A peony 3.27 2.95) 1-103414-0 4 | B | 520(13.21) | A32551-ND 1.51 1.37] 5-102202-1 
4 |B | s20(i321) | azeet6-ND 1.62 1.46 | 102202-1 12 | B | 1.320(33.53) | A26637-ND 3.00 2.70) 102202-9 C A32980-ND 150 135) 5-103080-2 
C A26617-ND 1.59 1.44 | 103080-2 c A26638-ND 4.29 3.87 | 1-103080-0 A AB2981-ND 2.22 2.00/ 5-103414-3 
A A26618-ND 2.34 2.11] 103414-3 A A26639-ND 4.74 4.27 | 1-103414-1 5 | B | .620(15.75) | A32552-ND 1.84 1.66 | 5-102202-2 
5 | B | .620(15.75) | A26619-ND 1.96 1.77] 102202-2 13 | B | 1.420(36.07) | A26640-ND 4.77 4.30 1-102202-0 C A32982-ND 1.73 1.56 | 5-103080-3 
C A26620-ND 1.85 _1.67 | 103080-3 C A26641-ND 4.65 4.19 | 1-103080-1 6 | A | 720 (1829) | A32983-ND 2.10 7.89] 5-1034%4-4 
A A26621-ND 2.28 2.06] 103414-4 ‘x A26642-ND 5.34. -4.81| 1-103414-2 B : A32984-ND 2.04 1.84 | 5-102202-3 
6 | B | .720(18.29) | A26623-ND 2.16 1.95] 102202-3 ; é i A A32986-ND 2.16  1.95| 5-103414-5 
C A26624-ND 2.10 ‘1.89 | 103080-4 u é Teeniaeet) ee Seu a acai 7 | B | .820(20.83) | A32553-ND 2.07 1.87 | 5-102202-4 
A A26625-ND 2.31 2.08] 103414-5 ; : C A32987-ND 2.04 _—_‘1.84| 5-103080-5 
7 | B | 820 (20.83) | A26626-ND 3.51 3.16 | 102202-4 1s | * | t720y4a60) [emcee 28t | 843) ta0sit id A A32988-ND 2.31 2.08 | 5-103414-6 
C A26627-ND 3.36 —_ 3.03 | 103080-5 B A26646-ND 3.57 3.22 | 1-102202-3 8 | B | 920(23.37) | A32989-ND 222 2.00] 5-102202-5 
A A26628-ND 255 2.30] 103414-6 A A26648-ND 8.07 7.27 | 1-103414-6 ¢ A34988-ND 2.13 1.92 | 5-103080-6 
8 | B | .920(23.37) | A26629-ND 2.34 2.11] 102202-5 18 | B | 1.920(48.77) | A26649-ND 3.93 3.54] 1-102202-5 9 | B | 1.020(25.91) | A32990-ND 2.34 2.11 | 5-102202-6 
C A26630-ND 2.31 2.08 | 103080-6 C A26650-ND 7.89 7.11 | 1-103080-6 (Continued) 
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AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont) 


No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. if 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. u 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
A A32991-ND 2.67 2.41 | 5-103414-8 A A26711-ND 2.43 1.92] 103168-2 A A26762-ND 258 2.33] 103166-3 
to | B | 1.120(28.45) | A32554-ND 237 2.14) 5-102202-7 8 | B | 512(13.00) | A26712-ND 1.74 1.57 | 102618-2 40 | B | .612(15.54) | A26763-ND 2.22 2.00] 102617-3 
6 A32992-ND 2312.08 | 5-103080-8 C A26713-ND 1.50 _1.35| 3-87589-5 C A26764-ND 1.89 ‘1.71 | 87579-2 
1 B | 1.220 (30.99) | A32993-ND 267 2.41] 5-102202-8 ‘a s aE papa an i ee A A26765-ND 2.97 2.68 | 103166-4 
5 5 7 612 (15.5 715+ : : ; 42 | B | .712(18.08) | A26766-ND 249 2.25 102617-4 
A A32994-ND 3.06 2.76 | 6-103414-0 C AG eee i (18.08) ee ae 
12 | B | 1.320(33.53) | A32995-ND 285 2.57] 5-102202-9 rn RORTANKINN 2.94265 | 10RIBaa E : 
C A32996-ND 2.70 2.43 | 6-103080-0 ' : : ' A A26768-ND 3.45 3.11] 103166-5 
12 | B | .712(18.08) | A26718-ND 2.08 1.87) 102618-4 
qi z : i 14 | B | .812(20.62) | A26769-ND 285 257] 102617-5 
13 | A | 4.420(@.07) | 435006-ND 3.12 2.81 6-103414-1 C A26719-ND 1.95 1.63) 87589-2 
Gy | P| A35002-ND 2.85 2.57 | 6-103080-1 A 426720-ND 3.333.001 1031685 c A26770-ND 3633.27 | 87579-4 
A A32998-ND 3.24 2.92| 6-103414-2 14 | B | .812(20.62) | A26721-ND 258 2.33) 102618-5 A A26771-ND 3.75 3.38) 103166-6 
14 | B | 1.520(38.61) | A32999-ND 3.06 2.76] 6-102202-1 C A26722-ND 2.16 1.95 | 87589-3 16 | B | .912 (23.16) | A26772-ND 3.09 2.79} 102617-6 
C A33000-ND 2.94 2.65 | 6-103080-2 A A26723-ND 3.69 3.33 | 103168-6 ¢ A26773-ND 3.96 __3.57 | 87579-5 
A A33001-ND 357  3.22| 6-103414-4 16 B | .912 (23.16) | A26724-ND 294 2.65] 102618-6 48 A | 4.012 (25.70) | A26774-ND 6.72 6.05 | 103166-7 
16 |g | 1720(4369) | n33o02-no 333 3.00 | 6-102202-3 C A26725-ND 2.37 _2.14 | 87589-4 c 5.7) | azer76-ND 2.85 2.57 | 8757946 
A A33003-ND 3.90 3.51 | 6-103414-6 A A26726-ND 4.11 3.70 | 103168-7 A A26777-ND = 4.59 4.14} 103166-8 
18 | B | 1.920(48.77) | p2cq04-nD 3.69 3.33) 6-102202-5 18 | B | 1.012 (25.70) | A26727-ND 3.27 2.95 | 102618-7 20 | B | 1.112 (28.24) | A26778-ND 3.69 3.33] 102617-8 
C A26728-ND 2.85 2.57 | 87589-5 C A26779-ND 3.09 __2.79| 87579-7 
20 | B | 2120(53.85) | A33007-ND 3.99  3.60| 6-102202-7 
‘ & ) : A A26729-ND 4.47 4.03 | 103168-8 A A26780-ND 5.82 5.24] 1-103166-0 
Fig. 2 - .025” (.64mm) Square Right Angle Post, 20 | B | 1.112 (28.24) | A26730-ND 3.51 3.16) 102618-8 24 | B | 1.312 (33.32) | A26781-ND 5.07 4.57| 1-102617-0 
et staneene 7 ee 3.18 oH ee ¢ A26782-ND_ 7.08 _6.38| 87579-9 
A A26654-ND 159 1.44] 103361-1 732-1 77 7. - 
3 420 (10.67) 22 1.212 (30.78) : : A A26783-ND 5.85 5.27 | 1-103166-1 
: ee eas i Re ee] | 28 | B | 1412 (05.86) | aze7e4ND 4.74 427) 1-102617-1 
57-1 9 17 a H ; 70) 1- 7 C A26785-ND 3.93 3.54| 1-87579-0 
4 | B | 520(13.21) | A26658-ND 1.79 1.61 | 102203-1 24 : 1.312 (33.32) pee on an eg A ‘A26786-ND 7.05 6.35/ 1-103166-3 
c A26659-ND 1.53 1.38 | 102523-1 rn een 5.70 513 10318 30 | B | 1.612 (40.94) | A26787-ND 5.43 4.89] 1-102617-3 
A A26660-ND 216 1.95] 103361-3 : ee ia : C A26788-ND _6.87__ 6.19 | 1-87579-2 
‘i A 26 | B | 1.412(35.86) | A26739-ND 4.26 3.84] 1-102618-1 
5 | B | .620(15.75) | A26661-ND 2.10 1.89 | 102203-2 34 | A | 1.812 (46.02) | A26789-ND 7.56 6.81 | 1-103166-5 
i : C A26740-ND 3.51 __3.16 | 87589-9 : A : 5 
C A26662-ND 1.71 1.54] 102523-3 
A A26741-ND 6.45 5.81] 1-103168-3 40 A_ | 2.112 (53.64) | A26791-ND 8.76 —7.89| 1-103166-8 
6 | A | 720(18.29) | A26663-ND 2.28 2.06) 103361-4 30 | B | 1.612(40.94) | A26742-ND 4.95 4.46 | 1-102618-3 50 | A | 2612 (66.34) | A26794-ND 10.77 9.70| 2-103166-3 
C A26665-ND 1.71 1.54] 102523-4 C AO674U-ND 4.02 3.62 | 1-87589-1 
aj z - - Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, 
A A26666-ND 2.55 2.30) 103361-5 A A26744-ND 7.26 6.54 | 1-103168-5 ith Deteat Wind RoHS Compliant 
7 | B | .820(20.83) | A26667-ND 234 2.11] 102203-4 34 | B | 1.812 (46.02) | A26745-ND 5.58 5.03 | 1-102618-5 killa lata adel 
C A26668-ND 3.00 2.70 | 102523-5 C A26746-ND 969  873/ 1-87589-3 A AB3076-ND 159 1.44) 5-103166-1 
A A26669-ND 2.672.411 103361-6 x FORTUNA 8467.62 | 1-403160-8 6 | B | .412(10.46) | A33077-ND 1.32 1.19 | 5-102617-1 
8 | B | .920(23.37) | A26670-ND 2.55 2.30 102203-5 40 | B | 2.112 (63.64) | A26748-ND 6.48 5.84 | 1-102618-8 c A33078-ND_ 1.77 __ 1.60 | 8-87579-5 
Cc A26671-ND  -2.01_—‘'1.81 | 102523-6 Cc A26749-ND 11.19 10.08 | 1-87589-6 8 A 512 (13.00) A33079-ND 2.04 1.84] 5-103166-2 
A A26672-ND 3.03 2.73 103361-8 A A26750-ND 10.44 9.40 | 2-103168-3 B BESOBONDS 1.77 1.60 | 5-102617-2 
40 | B | 1.120 (28.45) | A26673-ND 285 257] 102203-7 50 | B | 2.612(66.34) | A26751-ND 7.98 7.19] 2-102618-3 A A33081-ND 2.37 2.14] 5-103166-3 
C A26674-ND 2.16 _1.95| 102523-8 C A26752-ND 13.80 12.42 | 2-87589-1 40 | B | .612(15.54) | A33082-ND 2.04 1.84] 5-102617-3 
A A26675-ND 3.36 3.03] 1-103361-0 co | 4 | a112(79.04) | A26758-ND 12.36 11.13) 2-103168-8 C A33083-ND 1.77 __1.60| 5-87579-2 
12 B | 1.320 (33.53) | A26676-ND 3.21 2.89] 102203-9 B . A26754-ND 9.60 8.64] 2-102618-8 A A33084-ND 2.82 2.54) 5-103166-4 
C A26677-ND 2.31 2.08 | 1-102523-0 Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 12 | B | .712 (18.08) | A84984-ND = 2.28 2.06 | 5-102617-4 
a B | sso cag.et) | A26679-ND 3.48 3.14] 1-102203-1 with Detent Windows — RoHS Compliant c A33085-ND_ 2.01 ‘1.81 | 5-87579-3 
c_ | 1920(88.61) | aogego-nd 2.52 2.27 | 1-102523-2 A A33034-ND 153 1.38] 5-103168-1 A A33086-ND = 3.21 -2.89| 5-103166-5 
15 |B | 1.620 (41.15) | A26681-ND 7.05 6.35| 1-102203-2 6 | B | .412(10.46) | A33035-ND 1.28 1.11] 5-102618-1 14 | B | .812(20.62) [pASHOBS-ND) 2.67 = 2.41) 5-102617-5 
1s | A | 700 43.69) | A25682ND 414 3:73] 1-109961-4 C A33036-ND 1.83 1.65 | 8-87589-6 C A34989-ND 2.16 1.95 | 5-87579-4 
g | AES | azesss-nd 390 _ 351 | 1-100208-3 8 3 512 (13.00) eas ic i Paes 16 ‘s 912 (23.16) an en ee alee 
cL 1.920;(48.77) eee at = eee c |_| A33039-ND 1.38 1.25 | 8-87589-5 c |_| A83089-ND 2.34 2.11 | 5-87579-5 
20 | § | 2-120(53.85) | Aoeeaznn 465 4.19 | 1-102908-7 A A33040-ND = 2.31 2.08 | 5-103168-3 A A33090-ND 3.93 3.54] 5-103166-7 
2 : 10 B | .612 (15.54) | A33041-ND = 1.98 1.79] 5-102618-3 18 B | 1.012 (25.70) | A34986-ND 3.18 2.87] 5-102617-7 
Fig. 2 - .025” (.64mm) Square Right Angle Post, with C A33042-ND 1.98 1.79 | 5-87589-1 Cc A33091-ND 267 2.41| 5-87579-6 
Standoffs — RoHS Compliant A A33043-ND 2.79 2.52 | 5-103168-4 A ‘A33092-ND 4.26 3.84] 5-103166-8 
A A35068-ND 150 1.35] 5-103361-1 12) B | .712(18.08) ) A33044-ND 1.95 1.76 | 5-102618-4 | | 99 | B | 1.112(28.24) | A33093-ND 3.36 3.03 | 5-102617-8 
3 | B | .420(10.67) | A33008-ND 151 1.37] 8-102203-4 ; EAR 8 sa sae C A33094-ND 2.88 2.60 5-87579-7 
C A33009-ND 1.26 1.14] 5-102523-2 -l . 81 | 5- -5 A y E 
7 7 5 14 | B | .812 (20.62) | A33047-ND 2.37 2.14] 5-102618-5 A porecee 518 | 4.92) 61031660 
A A33010-ND 1.83 1.65] 5-103361-2 , FCTMANOME 204  1.84| 5875803 24 | B | 1.312 (33.32) | A34347-ND 4.77 4.30 6-102617-0 
4 | B | 520(13.21) | A34978-ND 1.68 1.51 | 5-102203-1 : : C A33096-ND 4.50 4.05 5-87579-9 
C AB3011-ND 1.41 1.27 | 5-102523-1 A A33049-ND 3.45 3.11 | 5-103168-6 A A33097-ND 5.52 4.97| 6-103166-1 
16 | B | 912(23.16) | A33050-ND 279 2.52] 5-102618-6 ; ‘ 
A A33012-ND 2.04 1.84] 5-103361-3 C A33051-ND 225  203| 5-87589-4 26 | B | 1.412(35.86) | A34999-ND 4.41 3.97 6-102617-1 
5 | B | .620(15.75) | A33013-ND 1.98 1.79 | 5-102203-2 : ; C A33098-ND 3.69 __3.33 | 6-87579-0 
C ROTOUANTAI 169 146 | 51026038 A A32555-ND 3.84  3.46| 5-103168-7 
18 | B | 1.012 (25.70) | A33052-ND 3.06 2.76 | 5-102618-7 A A33099-ND 6.39 5.76) 6-103166-3 
A A32557-ND 2.10 1.89 5-103361-4 C A33053-ND 270 2.43| 5-87589-5 30 | B | 1.612(40.94) | A35000-ND 5.01 4.51] 6-102617-3 
6 | B | .720(18.29) | A33015-ND 2.04 1.84] 5-102203-3 ri AaO556-ND 4.173.761 5-103168-8 C A35007-ND 4.08 3.68) 6-87579-2 
c AB4979-ND_ 1.62 __ 1.46 | 5-102523-4 20 | B | 1.112(28.24) | A33054-ND 3.27 2.95 5-102618-8 34 | © | aet2(aso2) | A38100-ND 7.08 6.38) 6-103166-5 
A A33016-ND 2.31 2.08] 5-103361-5 C A33055-ND 2.97 _2.68 | 5-87589-6 Bi” : A35001-ND _5.73__5.16 | 6-102617-5 
7 B | .820 (20.83) | A33017-ND = 2.22 2.00 5-102203-4 oo | A | 40123078) | A38056-ND 4.50 4.05] 5-103768-9 A A33101-ND 8.25 —7.43| 6-103166-8 
C A33018-ND 1.83 1.65 | 5-102523-5 B_ | 1212 (80-78) | agqgg7-ND 3.57 3.22 | 5-102618-9 40 | B | 2.112 (53.64) | A33102-ND 6.63 5.97 6-102617-8 
A A33019-ND 2.52 2.27] 5-103361-6 A A33057-ND 4.89 4.41 | 6-103168-0 C A35008-ND _5.43__4.89 | 6-87579-7 
8 | B | .920(23.37) | A33020-ND 2.31 2.08 | 5-102203-5 24 | B | 1.312(33.32) | A33058-ND 3.84 3.46] 6-102618-0 A A35012-ND 1014 9.13] 7-103166-8 
C A33021-ND 1.89 ‘1.71 | 5-102523-6 C A33059-ND 3.12 2.81 | 5-87589-8 50 | B | 2612(66.34) | A35009-ND 813  7.32| 7-102617-3 
A A32558-ND 2.85 2.57 | 5-103361-8 A A33060-ND 5.34 = 4.81 | 6-103168-1 Cc A35013-ND 6.63 5.97| 7-87579-2 
10 B | 1.120 (28.45) | A33022-ND 267 2.41] 5-102203-7 26 B | 1.412 (35.86) Rees aD 4.02 3.62 peal Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
C A33023-ND 2.04 ‘1.84 | 5-102523-8 c A33062-ND 3.27 _2.95 | 5-87589-9 : 4 
with Detent Windows 
A A33024-ND 3.12 2.81 | 6-103361-0 30 | A 1.612 (40.94) A33063-ND 6.06 5.46 | 6-103168-3 
c a f A33065-ND 3.78 3.41) 6-87589-1 6 412 (10.46) | A26690-ND 819 7.38] 102699-2 
42 | B | 1.320(33.53) | A33025-ND 3.00 2.70] 5-102203-9 ; 19113.00) WASEECRNEME os]  a5e| jon09-a 
C A34992-ND 216 _ 1.95| 6-102523-0 A A33066-ND 6.84 6.16 6-103168-5 512 (13.00) ; ae ee é 
n RSC 30 30s | 64033612 34 | B | 1.812 (46.02) | a33067-ND 522  470| 6-102618-5 40 | A | .612(15.54) | A26694-ND 11.79 10.62] 102699-4 
‘ : Cc A33068-ND 447 3.76 | 6-87589-3 16 912 (23.16) | A26696-ND 14.25 12.83) 102699-7 
14 | B | 1.520(38.61) | A33027-ND 3.24 2.92 6-102203-1 i : 
e PONT 21 208 | el0osDe2 A A33069-ND 7.897.111 6-103168-8 20 1.112 (28.24) | A26698-ND 17.55 15.80] 102699-9 
1 14.620 4148) WERSODRNIGIN 4.474031 610220320 40 | B | 2.112 (53.64) | A33070-ND 6.09 5.49 | 6-102618-8 26 1.412 (35.86) | A26700-ND 16.68 15.02] 1-102699-2 
5 620 (41.15) z at 4.08| & a C A33071-ND 4.86 4.38 | 6-87589-6 30 | , | 1.612 (40.94) | a26702-ND 17.55 1.80) 1-102699-4 
A A33029-ND 3.90 3.51] 6-103361-4 A A33072-ND 9.81 8.83 | 7-103168-3 40 2.112 (53.64) | A26704-ND 20.10 18.09 1-102699-9 
16 | B | 1.720 (43.69) | A33030-ND 3.63 3.27 | 6-102203-3 50 | B | 2.612(66.34) | A33073-ND 7.26 6.54] 7-102618-3 60 3.112 (79.04) | A26706-ND 25.05 22.55 | 2-102699-8 
¢ BescsieNOme 243 2.19 | 6102523~4 ¢ A33074-ND 6.03 5.43 | 7-87589-1 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
18 : 1.920 (48.77) a = S aires 60 B | 3.112 (79.04) | A35010-ND 897 8.08] 7-102618-8 with Detent Windows — RoHS Compliant 
5005- 7 27 | 6 F " = r - 
20 2.120 (53.85) Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 6 412 (10.46) | A33103-ND 7.65 —- 6.89 5-102699-2 
B (68.85) | agg0g2-nD__ 435 3.92] 6-102203-7 Detent Windows : 8 512 (13.00) | A33104-ND 888  8.00/ 5-102699-3 
Double Row - .066” (1.68mm) Pin to Shroud End A A26756-ND 1.68 1.52] 103166-1 10 | A | .612(15.54) | A33105-ND 11.07 9.97] 5-102699-4 
Dimension 6 | B | .412(10.46) | A26757-ND 1.41 = 1.27 | 102617-1 16 .912 (23.16) | A33106-ND 13.35 12.02 | 5-102699-7 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, C A26758-ND 1.89 1.71 | 3-87579-5 20 1.112 (28.24) | A33107-ND 16.41 14.77 | 5-102699-9 
with Detent Windows A A26759-ND 2.22 2.00] 103166-2 26 A 1.412 (35.86) | A33108-ND 15.63 14.07} 6-102699-2 
6 | A | a1z(to4e) | A26708-ND 162 1.46] 103168-1 8 | B | 512(13.00) | A26760-ND 1.89 1.71 | 102617-2 40 2.112 (53.64) | A33110-ND 18.84 16.96 | 6-102699-9 
B |” : A26709-ND 1.32 1.19 | 102618-4 C A26761-ND 1.80 1.62 | 87579-1 (Continued) 
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z Tyco Electronics 


AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont. 
Authorized Distributor 
No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 12 A 880 (22.35) A33118-ND 2.79 2.52 | 5-103169-4 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 
with Detent Windows B ¢ ” A33119-ND 2.04 1.84 | 5-102619-4 Detent Windows — RoHS Compliant 
6 AT ceo 14.73) | AZ681S-ND 1.62 1.46] 103169-1 14 | A | 980 24.89) | A93120-ND 3.12 2.81] 5-103169-5 10 | A | .780(19.81) [| A33140-ND 2.37 2.14] 5-103167-2 
| 8001478) | aest6-ND 1.38 1.25 | 102619-1 B |” : A33121-ND _2.37__2.14 | 5-102619-5 A A33141-ND 2.82 2.54 | 5-103167-3 
12 |B | 880(2235) | azqgg2-np 2.28 2.06 | 5-102570-4 
8 A) eso (1727) | A26817-ND 213 1.92 | 103169-2 16 | 4 | 4.080 (27.43) | 433122-ND 3.36 3.03) 5-103169-6 : .06 | 5-10257 
B |- j A26818-ND 2.79 2.52 | 102619-2 B |” i A33123-ND 2.79 _2.52 | 5-102619-6 14 | 4 | 980 (24.99) | 438142-ND 3.18 2.87 | 5-103167-4 
10 | 4 | zeoytast | 226819-ND 2.55 2.30] 103169-3 18 | A_| 4.480 (29.97) | A33124-ND 3.84 3.46 | 5-103169-7 B A34983-ND_ 2.67 __2.41 | 5-102570-5 
Bf NE) | a26820-nD_ 2101.89 | 102619-3 A ASS125-ND 3.99 3.59] 5-103169-8) | 16 | % | 1.080 (27.43) | ASS14SND 3.75 3.38) 5-103167-5 
20 1.280 (32.51) B A34338-ND 2.91 _2.62 | 5-102570-6 
12 | 8 | geo (2235) | A26821-ND 4.47 4.03 103169-4 B A33126-ND 3.27 __2.95 | 5-102619-8 rn ROSATI 4213.80 | 51031677 
B |” ; A26822-ND 2.16 _1.95| 102619-4 A A33127-ND 6.12 5.51 | 6-103169-0 20 1.280 (32.51) | ; 41] 5. . 
24 1.480 (37.59) B A34348-ND 3.45 3.11 | 5-102570-8 
A A26823-ND 3.33 3.00] 103169-5 B A33128-ND 3.84 __3.46 | 6-102619-0 
14 980 (24.89) |iepeeotinl osa 299| 1098198 oa | A | 4.490(37.59) | ASS145-ND 5.67 5.11] 5-103167-9 
8 a : : i 26 | A | 4.580 (40.13) | A88128-ND 5.34 4.81) 6-103169-1 B | °*) | A33146-ND 4.92 4.43 | 6-102570-0 
te | 4 | 4.080 (27.43) | A26825-ND 3.69 3.33] 103169-6 B A33130-ND 4.02 __3.62 | 6-102619-1 me | A I 1seo nia | AS3147-ND 5.52 497) 6-103167-0 
B A26826-ND 2.94 _2.65| 102619-6 30 | A | 47e0 (45.21) | A83131-ND 6.06 5.46 | 6-103169-3 B_ | 1580 (40.13) | 34oq7-nD 4.41 3.97 | 6-102570-1 
18 | A | 1.180(29.97) | A26827-ND 4.11 __3.70| 103169-7 B |” ; A33132-ND__ 4.65 4.19 | 6-102619-3 aa | A | aoa0 6009) | A38148-ND 7.05 6.35] 6-103167-4 
20 | A | 4.280 (32.51) | A26828-ND 4.39 3.95] 103169-8 34 | A | 1,980 (50.29) | A33133-ND 6.84 6.16 | 6-103169-5 g_| 1-980 (60.29) | a3qogg-nD 5.73 5.16 | 6-102570-5 
Bel : A26829-ND_ 3.51 3.16 | 102619-8 40 A | 5089 57.91) A33135-ND 7.89 7.11 | 6-103169-8 40 B | 2.280 (57.91) | A33149-ND 6.63 5.97] 5-102570-1 
24 | A | 1.480 (37.59) | A26830-ND 6.54 5.89 1-103169-0 a. | 228067 A33136-ND 6.09 _5.49 | 6-102619-8 | [ Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
A A26832-ND 5.70 5.13] 1-103169-1 A A33137-ND 9.81 8.83 | 7-103169-3 with Detent Windows 
26 |B | 1-980(40.13) | pogg33-np 4.26 3.84 | 1-102619-1 50 |g | 278017061) | nsai38.np 7.47 6.73 | 7-102619-3 6 A_| 580 (14.73) | A26691-ND 9.18 8.27 | 1-102557-0 
30 | B | 1.780 (45.21) | A26835-ND 7.71 6.94 | 1-102619-3 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 8 A_| .680(17.27) | A26693-ND 9.96 8.97 | 1-102557-1 
34 | A | 4.980 (50.29) | A26836-ND 7.26 6.54) 1-103169-5 Detent Windows 10 | A | .780(19.81) | A26695-ND 11.79 10.62 | 102557-9 
Bl ; A26837-ND 12.12 10.91 | 1-102619-5 10 | * | va0cget | A207-ND 258 253] 1031672 16 | A | 1.080 (27.43) | A26697-ND 14.25 12.83 | 1-102557-4 
40 | B | 2.280 (57.91) | A26839-ND 14.01 12.61 | 1-102619-8 Bp | 78011981) | aog7gg-nD 2.22 2.00 | 102570-3 20 | A_| 1.280 (32.51) | A26699-ND 15.33 13.80 | 102557-2 
50 | A | 270(7061) | 426840-ND 10.44 9.40 2-103169-3 12 | A | ge0(e23s) | A26799-ND 462 4.16] 103167-3 30 | A_| 1.780 (45.21) | A26703-ND 17.55 15.80] 102557-4 
B | i A26841-ND 7.98 7.19 | 2-102619-3 B |” ; A26800-ND 3.78 _-3.41 | 102570-4 40 | A | 2.280 (57.91) | A26705-ND 20.10 18.09] 102557-1 
60 | A | 3.280 (83.31) | A26842-ND 12.36 11.13] 2-103169-8 A A26801-ND 3.42 3.08 | 103167-4 60 | A_ | 3.280(83.31) | A26707-ND 25.05 22.55] 102557-7 
14 | 3 | 980 (24.89) | presen 28 - L 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, - 85 2.57 | 102570-5 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
with Detent Windows — RoHS Compliant 16 A 1.080 (27.43) A26803-ND 3.99 3.60 | 103167-5 with Detent Windows — RoHS Compliant 
A A33112-ND 1.53 1.38) 540316941 B | : A26804-ND 3.12 2.81 | 102570-6 6 A_| 580 (14.73) | A34095-ND 8.55 7.70 | 6-102557-0 
6 580 (14.73) ; : 
B A33113-ND 1.29. 1.17) 5-102619-1 20 | A | 1.280 (32.51) | A26805-ND 4.50 4.06 | 103167-7 8 A | .680(17.27) | A34996-ND 9.33 8.40 | 6-102557-1 
A A33114-ND _2.01._1.81 | 5-103169-2 24 | A | 1.480 (37.59) | A26807-ND 6.06 _ 5.46 | 103167-9 16 | A | 1.080 (27.43) | A33151-ND 13.35 12.02 | 6-102557-4 
8 p | 080(17.27) | paatt5-nD 1.65 1.49 | 5-102619-2 26 A | 1.580 (40.13) | A26809-ND 5.85 5.27 | 1-103167-0 20 A_| 1.280 (32.51) | A34980-ND_ 14.40 12.96 | 5-102557-2 
to | 4 | 7eoc19.81) | A88116-ND 2.31 2.08 | 5-103169-3 34 | A | 4.980 (50.29) | A26811-ND 7.53 6.78 | 1-103167-4 40 | A_ | 2.280 (57.91) | A33153-ND_ 18.84 16.96 | 5-102557-1 
B | -780(19.81) | assii7-np 1.98 _1.79 | 5-102619-3 eB. | “ A26813-ND_ 13.23 11.91 | 1-102570-5 60 | A | 3.280 (83.31) | A34981-ND 23.46 21.12] 5-102557-7 
Hy 33 
AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers @ WS 


MATERIAL: 


* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated 


* Posts: Brass 


Contact Plating: 


A: 30u gold on contact area, 100 minimum tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel 
B: 15y gold on contact area, 100p minimum, tin-lead on solder area, 


with entire post underplated 50p nickel 


C: 100p Tin-lead over 50p nickel on entire post sae 
D: 100p Tin over 50p nickel on entire post 
No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each} AMP No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each |AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. 1 25| Part No. Pos. | ing} Inch(mm) | PartNo. il 25 |Part No. 
Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 20 A 2.100 (53.34) A35038-ND 2.63 2.37 |6-103904-9 
Square Right Angle Post, with Holddown Square Right Angle Post, with Holddown Bi is : A35035-ND 2.80 2.52 |6-103673-9 
A A28574-ND 71 .64|103904-1 scl lt Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mm) 
: § A A35021-ND 90.81 | 5-103904-1 Square Right Angle Post, without Holddown 
2 | B | .300(7.62) | A28575-ND 67.61 |103673-4 i 2 : 
Seren ey ag liters} 2 | B | .300(7.62) | A33839-ND 67 61 /5-103673-1 z GaGTRIND ea 57 10a00bt 
: : p GREED S155 /5-103672-1] | 5 | 8 | 300 (7.62) | A28619-ND ‘58 53 /103635-1 
A A28577-ND 1.21 1.09] 103904-2 A A33841-ND 117 1.06 )5-103904-2 c A28620-ND 56 51 /103634-1 
3 B | .400 (10.16) | A28578-ND 67 61 |103673-2 3 B |) .400 (10.16) | A33842-ND 67 — 61 /5-103673-2 7 7 
C 428579-ND 62 56 /103672-9 D A33843-ND 7467 5-103672-2 A GeSeAA ND 80. 78) 103906-2 
: : A aE aD 7a EHOSSUES 3 | B | .400 (10.16) | A28622-ND 165 59 |103635-2 
A B28580-ND 82.74) 103804-3 4 | B | 500(12.70) | a33845-ND oe bg e03573 o sey) 262 | 06 |103684°2 
4 | B | 500 (12.70) | A28581-ND 75 .68|103673-3 c |) | A36017-ND ‘31 74 |5-103672-3 A A28624-ND 82 .74|103906-3 
4 e 4 | B | .500 (12.70) | A28625-ND 73 .66|103635-3 
c A28582-ND 71 .64|103672-3 r aap A104 201510300424 i (12.70) feE625 ND ra ~00 108083 
A A28583-ND 4.01 91 |103904-4 5 | B | .600 (15.24) | A33847-ND 91 .83]5-103673-4 : d 
5 | 3 | 600 (15.24) | posssa-np ‘ait. aa lanseraed ¢ A35018-ND 4147 133 /5-103672-4 A A28627-ND 1.01 91] 103906-4 
A aReATENT wise “a7aylss19300835 5 | B | .600 (15.24) | A28628-ND 80 .72|103635-4 
A A28586-ND 1.55 1.40 |103904-5 : : c A28629-ND 73 .66|103634-4 
6 | , | -700(17.78) | pogss7-np ao. “ai: |409673:6 6 | B | .700(17.78) | A33849-ND 89 81 /5-103673-5 
‘ : D A33850-ND 1.58 1.42 |5-103672-5 A A28630-ND 1.24 1.12 |103906-5 
A A28589-ND 1.60 1.44/103904-6 A A35022-ND 1.84 1.66 /5-103904-6 6 B | .700 (17.78) | A28631-ND 87 .78 | 103635-5 
7 | B | .800 (20.32) | a28590-ND 96 .87/103673-6 7 |B | 800 (20.82) | p35o20-No 110 1,00/5-103673-6 c A28632-ND 1.01.91 |103634-5 
: ie A Agsoza-nD 4.88 179/6-7030047] | > | 5 | soo eo) | aceeandD 104 94| 109605 
A A28592-ND 4.72 1.55 |103904-7 8 | B | .900 (22.86) | A33852-ND 1.03 93 |5-103673-7 alla a tees 4991 1.47 d0aanace 
8 900 (22.86) ¥ . Cc A35019-ND 1.43 1.29|5-103672-7 : : 
° ee 13 SST 9 |B | 1,000 (25.40) | A33853-ND 110 _1.00/5-103673-8] | 8 | 4 | 900 (22.86) | 428636-ND 117 1.06 /103906-7 
10 | 2 | 4400 027.94) | 828596-ND 1.86 1.68 |103904-9 000 (25.40) : ! B | 900 (22.86) | nog637-ND 1.00 91 |103635-7 
g | 1-100 (27.94) | pogca7 Np 418 1.07 /103673-9 A A33155-ND 214 1.93]5-103904-9 ry 7428639-ND 141 1.971108906-8 
10 | B | 1,100 (27.94) | A33854-ND 1.18 1.07 |5-103673-9 a | B | 1.000 (25.40) | A28e40-ND iaoy 100 40aeae 6 
A A28601-ND 1.59 1.43) 1-103904-1 Cc A34349-ND 1.16  1.04|5-103672-9 : : : ; 
12 1.300 (33.02) 4 i 2 C A28641-ND 95 86 |103634-8 
B A28602-ND 4.49 1.35 |1-103673-1 i 7 5 
11] B | 1.200 (30.48) | A35030-ND 1.90 1.72 |6-103673-0 rn ORRASND 45° 74:90 lagaene:s 
14 | A | 4.500 (38.10) | 428605-ND 2.03 1.83] 1-103904-3 A A35036-ND 1.83 1.65 [6-103904-1 10 | g | 1.100 (27.94) | pogeaa-no 118 1.07 /103635-9 
BY] “') A28606-ND 1.70 1.54]1-103673-3| | 12 | B | 1.300 (33.02) | A35031-ND 1.59 1.43 |6-103673-1 : : 
4 i E A A28645-ND 1.62 1.46 |1-103906-0 
C A35027-ND 1.73 1.57 |6-103672-1 
15 | B | 1.600 (40.64) | A28607-ND 1.73 1.56 |1-103673-4 11] B | 1.200 (30.48) | A28646-ND 1.41 1.28 |1-103635-0 
A A35037-ND 216 1.95 /6-103904-3 c A28647-ND 146 105 |1-108634-0 
16 | B | 1.700 (43.18) | A28608-ND 2.11 1,90]1-103673-5 14 |g | 1.500 (38.10) | p3en30.ND 196 1.76 |6-103673-3 : : 
17__| 8 | 1.800 (45.72) | A28522-ND 2.27 2.05 |1-103673-6| [75 |B | 1.600 40.64) | A35033-ND tat 1.66|6-103673-4| | 1» | § | 1a00caa02)| aDeeioND aoe. cqee lance 
20 | 4 | 2100 (62.34) | 428612-ND 2.29 2.06|1-103904-9| | 16 | C | 1.700 (43.18) | A35028-ND 2.00 1.80 /6-103672-5 c ‘A28650-ND goa 112 /4-103634-1 
BIS "| A28613-ND 2.43 2.19|1-103673-9} | 17 | B | 1.800 (45.72) | A35034-ND 2.61 2.35 /6-103673-6 (Continued) 


242 (1091) 
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= Tyco Electronics | AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers (cont, 


Authorized Distributor 


No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. 
Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. il 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing| Inch(mm) | PartNo. il 25 | Part No. 
A A28653-ND 1.91 1.73 }1-103906-3 15 A 1.600 (40.64 A28511-ND 2.01 1.81] 1-103908-4 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, 
14 | B | 1.500 (98.10) | A28654-ND 1.55 1.40/1-103635-3 B | 1600(4064) | apg5t2-ND 5.19 4.67 |1-103670-4| | without Holddown and without Swage Retention Tail 
¢ A28655-ND 1.28 1.16 |1-103634-3 eT lagoons | AZ8514-ND oar daz asioasee RoHS Compliant 
15 B 1.600 (40.64) A28656-ND 1.52 1.37) 1-103635-4 B | (43.18) ‘A28515-ND 1.67 1.51) 1-103670-5 A A33921-ND 68 61 |5-103735-1 
¢ A28657-ND 1.45 _ 1.31 |1-103634-4 5 RoarOrT 187 169/1A0367061 | 2 | 8 | -900(7.62) | A39922-ND 71 .64/5-104363-1 
16 | C | 1.700 (43.18) | A28659-ND 1.72 1.56|1-103634-5| ] 17 | ¢ | 1.800 (45.72) | popes un 443 4.90 |4-ioaeeo-6 ° eel a s 51006904 
ue : Leos 72) et = = ae 20 | B | 2.100 (53.34) | A28519-ND 246 1.95|1-103670-8| | 3 | g | 400 (10.16) | a32564-ND 30 -7215-104363-2 
20 | g | 2-100 (53.34) | posggo-np 1.95 1.76 |/1-103635-9 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) D A33925-ND 66 .60|5-103639-2 
55 Square Straight Post, with Swage Retention Tail A A33926-ND 87 .79 | 5-103735-3 
Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mm) . 
Square Right Angle Post, without Holddown RoHS Compliant 4 | B | 500 (12.70) | A32565-ND 88 80 /5-104363-3 
RoHS Compliant A A33892-ND 68 61 /5-103908-1 D A33927-ND 73 .66|5-103639-3 
5 : 5 2 | p | 300(7-62) | as3go3-np 57.51 /5-103669-1 A A33928-ND ‘97.88 |/5-103735-4 
A A33855-ND 88.80 )5-104935-5 
2 | B | .300(7.62) | A33856-ND 66 60 |5-103635-1 A A33894-ND 7 70|5-103908-2) | 5 | B | 600(15.24) | Ag3929-ND et 06/5 10S > 
D A33857-ND go 56 15-103634-1 3 | 5 | -400(10.16) | ag95-np ‘ee. cag leanaeees D A33930-ND 90 .81/5-103639-4 
A 433858-ND e678 151049363 a Peancenitl saw 70 |B 08008S A A33931-ND 1.08 96 |5-103735-5 
3 | B | .400(10.16) | a32563-ND 74 67|5-103635-2) | 4 | p | .500(12.70) | a33gq7-np 73 66|5-103669-3| | © | B J -700(17.78) | A33932-ND 1.04 .94)5-104363-5 
D A33859-ND 66 60 /5-103634-2 - - D A33933-ND 96.87 |5-103639-5 
A A33898-ND 97.88 |/5-103908-4 
A ‘A33860-ND 89 81 /5-104935-1 5 | 5 | 600 (15.24) | 93¢999-np 78 7115-109669-4 A A33934-ND 1.05 95 |5-103735-6 
4 | B | .500(12.70) | 433861-ND ‘32-74 |5-103635-3 ios 7 | B | .800 (20.32) | A33935-ND 114 1.03 }5-104363-6 
D A33862-ND 83.75 |5-103634-3 A A33900-ND 1.06  .96|5-103908-5 D A33936-ND 90 81 /5-103639-6 
6 700 (17.78) 
A A33863-ND 1.01 .91]5-104935-6 c A35016-ND 88 80 |5-103669-5 B A33938-ND 1.22 1.10|5-104363-7 
5 | B | .600(15.24) | a33864-ND ‘90 .81/5-103635-4 A 7A33901-ND 749 1.08/5-103908-6| | ® | D | 900 (22.86) | a33939-np 95 .86|5-103639-7 
D A33865-ND 80.73 |5-103634-4 7 | p | 800 (20:32) | as3902-np 92 83 /5-103669-6 A A33940-ND 1.46 1.32|5-103735-8 
A A33866-ND 1.26 1.14|5-104935-7 9 | B | 1.000 (25.40)) A33941-ND 1.32 1.20 |5-104363-8 
A A33903-ND 1.28 1.16 |5-103908-7 
6 | B | .700(17.78) | A33867-ND 98 89 |5-103635-5 8 900 (22.86) i i : D A33942-ND 1.01 .92|5-103639-8 
D A33904-ND 98 89 |5-103669-7 
D A33868-ND 96.87 |5-103634-5 x ERAT ass aio | sstoaone.s A A33943-ND 1.67 1.50 |5-103735-9 
A A33869-ND 1.33 1.20/5-104935-8 9 | 5 | 1.000 (26.40) | asone.np toa 94 \stoaee9.8| | 12 | 8 | 1-100 (27.94) | A33044-ND 1.40 1.26 |5-104363-9 
7 | B | .800 (20.32) | A33870-ND 1.08  .95 |5-103635-6 A : 945" ¥ D A33945-ND 1.08 97 |5-103639-9 
D A33871-ND 1.57 1.42 |5-103634-6 A A33907-ND 1.45 1.31 |5-103908-9 
A A33946-ND 1.87 1.69 |6-103735-0 
A A33872-ND 1.23 1.12]5-104935-2] | 10 | B | 1.100 (27.94) ) A32566-ND 1.47 1.33 ]5-104362-9| ] 44 | B | 1.200 (30.48) | A33947-ND 1.49 1.34 |6-104363-0 
8 B | .900 (22.86) | A33873-ND 1.13 1.02|5-103635-7 D A33908-ND 1.08.97 |5-103669-9 D A33948-ND 119  1.08]6-103639-0 
D Geely HB 288, | 5210862477 A A33909-ND 1.50 1.35 /6-103908-0 A (A33949-ND 159 1.43|6-103735-1 
A A33874-ND 1.41 1.27 |5-104935-9 1 B | 1.200 (30.48) | A33910-ND 1.57 1.41 |6-104362-0 12 B | 1.300 (33.02) | A33950-ND 1.57 1.42 |6-104363-1 
9 | B | 1.000 (25.40) | A33875-ND 4.21 1.10 |5-103635-8 D A32560-ND 1.46 1.32 |6-103669-0 C A35015-ND 1.30 1.18 /6-103639-1 
2 ASSErEND i ea a A A33911-ND 1.75 1.58 /6-103908-1 A A32561-ND 247 1.96 |6-103735-3 
A BSSBUND 1.46 1.82 /6-104935-0 | | 12 | p | 1-300 (33.02) | aggoi2-np 1.39 1.26 |6-103669-1| | 14 | B | 1.500 (38.10)| A33951-ND 1.85 1.67 |6-104910-3 
10 | B | 1.100 (27.94) | A33878-ND 1.30 1.17 |5-103635-9 A PeRGCELNT) Fan -4.5a | elnaeses 
D A33879-ND 1.11 1.00 |5-103634-9 A A33913-ND 1.95 1.76 |6-103908-3 : : 
14 | B | 1.500 (38.10) | A33914-ND 1.87 1.69 |6-104909-3 B A33953-ND 1.93 1.74]6-104910-4 
A A35041-ND 1.50 1.35 [6-104935-1 15 1.600 (40.64) i : 5 
41 | B | 1.200 (30.48) | a33880-ND 144 1.30 /6-103635-0 D A33915-ND 1.24 1.12/6-103669-3 D AS2054:ND 1.43 1.29/6-103639-4 
D A33881-ND 1.19 1.07 |6-103634-0 A A33916-ND 204 1.85|6-103908-4] | ,, | 8 | 175) (43.18) A33955-ND 1.94 1.75 |6-104910-5 
A 1433882-ND 156 1.41 /5-104935-4 15 | p | 1.600 (40.64) | a33947-Np 203  1.83/6-104909-4 dit -18) | 433956-ND 1.49 1.35 |6-103639-5 
12 | B | 1.300 (33.02) | A33883-ND 1.52 1.37 |6-103635-1 A A35039-ND 216 1.95 |6-103908-5 A A33958-ND 2.52 2.28)6-103735-9 
D A33884-ND 1.39 1.25 |6-103634-1 16) g | 1.700 (43.18) | p39918.ND 203  1.83/6-104909-5| | 20 | B | 2.100 (53.34) ) A33959-ND 2.30 2.07 |6-104910-9 
F - = D A33960-ND 1.97 1.78 |6-103639-9 
A A35042-ND 1.77 1.60 |6-104935-3 B 433919-ND 2415 1.94|6-104909-6 
14 B | 1.500 (38.10) | A33885-ND 1.58 1.42 |6-103635-3 17 1.800 (45.72) ef f ‘ial pe { Polarize: ligh Temperature 
C A35025-ND 1.65 1.49 |6-103669-6 
D A33886-ND 1.41 1.27 |6-103634-3 Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 
is | ® | +600 c40.5a | 829887-ND 167 1.51|6-103635-4| | 20 : 2.400 (53.34) pea oe aa - sat Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
D_| 1-500 (40.64) | a338e8-ND 1.47 1.33 /6-103634-4 - - - — 2 “300 (7.62) | A28675-ND 87.78] 104361-1 
B A33889-ND 1.72 1.56 |6-103635-5 | | Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, | | 3 400 (10.16) | A28676-ND 1.50 1.36 |104361-2 
16 | p | 1.700 (43.18) | a33gg0-ND 1.90 1.71 |6-103634-5 without Holddown and without Swage Retention Tail 4 | B | .500(12.70) | 428677-ND 88 80 /104361-3 
90 | A | 2400 (53.94) | 485043-ND 2.55  2.30/6-104935-9 A A28523-ND 62 .56|103735-1 5 -600 (15.24) | A28678-ND 96.87 | 104361-4 
B | 2-100 (53.34) | 39904 -ND 2.02 1.82 |6-103635-9 2 B | .300 (7.62) | A28524-ND 55 — 50|103638-1 6 -700 (17.78) | _A28679-ND 1.05 .95|104361-5 
C A28525-ND 55 50 |103639-1 7 -800 (20.32) | A28680-ND 1.13 1.02] 104361-6 
Fig:(3== Single Row, 025" |. 64min) A 7AD8526-ND 70 .641103735-2 8 900 (22.86) | A28681-ND 1.21 1.09 }104361-7 
; A ? ; " 9 | B | 1.000 (25.40) | 428682-ND 4.29 1.17 }104361-8 
Square Straight Post, with Swage Retention Tail 3 B | .400 (10.16) | A28527-ND 61 .55 | 103638-2 10 1.100 (27.94) | A28683-ND 1185 167{104361-9 
A A28473-ND 62.56] 103908-1 C Bzb52e NY 260 5411036392 | | 42 1.300 (33.02) | 28684-ND 1.75 1.58 |1-104361-1 
2 | B | .300(7.62) | A28474-ND ‘58 53 |103670-1 A A28529-ND 80 .72|103735-3 Fig =: Singlé Row, (0257 .64num) 
o EECA TEND ot sf 1080081 4 B | 500 (12.70) | A28530-ND 23 66 | 103638-3 Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
3 : 400 (10.16 OS a 4 ies c ee Se RoHS Compliant 
B | ooo) ee 6054 /103669-2 “ GeoeeeA ND) 88° 80) 108735-4 2 -300 (7.62) ] A33961-ND 81 .73)5-104361-1 
: : 5 | B | .600 (15.24) | A28533-ND 80 .72)103638-4 3 400 (10.16) | A33962-ND 1.37 1.23|5-104361-2 
A A28479-ND 80 .72/103908-3 ¢ A28534-ND 81 .74/103639-4 4 | B | .500(12.70) | 433963-ND 82 .75|5-104361-3 
4 . 500 (12.70) ses a o eee A A28535-ND (978711037355 5 600 (15.24) | A33964-ND 90 .81]5-104361-4 
: - 6 | B | .700(17.78) | A28536-ND 87 78) 103638-5 6 700 (17.78) | A33965-ND 98 .89]5-104361-5 
7 ened earn 3 — aes C A28537-ND 88 79 |103639-5 7 “800 (20.32) | A33966-ND 1.06 95 |5-104361-6 
5 600 (15.24) / a 70 a 5 8 900 (22.86) | A33967-ND 413 1.02|5-104361-7 
Cc A28484-ND 71 64/103669-4 B A28539-ND 96 87 103638-6 
7} g | 800 (20.32) | ogea9-ND 84 76 |103639-6 9 | B | 1.000 (25.40) | A33968-ND 1.21 1.10|5-104361-8 
A A28485-ND 97.88 |103908-5 : : 10 4.100 (27.94) | A33969-ND 1.73 1.56 |5-104361-9 
6 | B | .700(17.78) | A28486-ND 87.78 /103670-5 8 | © | 900 (22.86) | 428542-ND 1.03.93 | 103638-7 12 1.300 (33.02) | A33970-ND 1.52 1.37 |6-104361-1 
C A28487-ND 76 69 |103669-5 c\ 8°) | 428543-ND 87 .78|103639-7 - . 
Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 
A A28488-ND 1.17 1.06 |103908-6 A A28544-ND 1.33 1.20] 103735-8 Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
7 e 800 (20.32) ace wy - Begs 9 | B | 1.000 (25.40) | A28545-ND 1.10 1.00 }103638-8 5 "300 (7.62) | A2B605-ND "a5 77710496 
7 Pea T4777 06 039087 ¢ A28546-ND 83.75 |103639-8 3 400 (10.16) | A28666-ND 88 80 |104362-2 
7 ; ‘ : A A28547-ND 1.68 1.52 |103735-9 4 | B | .500(12.70) | A28667-ND 98 88 /104362-3 
8 | B | .900 (22.86) | A28492-ND 1.03 93) 103670-7 10 | g | 1-100 (27.94) | pogsag-nD 131 1.19/103638-9 5 600 (15.24) | A28668-ND 116 1.05] 104362-4 
c A28493-ND 89.81 | 103669-7 7 ROGET Set vissa Meioseseg | 700 (17.78) | A28669-ND 1.16 1.05 | 104362-5 
Se Ea a atmems| {oO [wesc i21_ta|ssomea| [7 | | sagan [perp 1 ta eas 
7 ; ; r : ; | i .20| 104362-7 
10 | B | 1.100 (27.94) | az8498-ND 131 1.19/103670-9 12_| 4 | 4.300 (33.02) | 428553-ND 1.44 1.30)1-103735-1) | 9 | B | 4.900 (25.40) | A28672-ND 1.41 1.28 | 104362-8 
C A28499-ND 98 88 |103669-9 B A28554-ND 1.38 1.25 |1-103638-1) | 49 4.100 (27.94) | A28673-ND 1.55 1.40/104362-9 
11 | A [4.200 (20.4) | 428500-ND 1.36 1.23/1-103908-0/ | 14 | B | 1.500(38.10)] A28559-ND 1.52 1.38] 1-103638-3| | 12 1.300 (33.02) | A28674-ND 1.73 1.56 | 1-104362-1 
¢_| 1200 (30-48) | apgso2-ND 1.21 1.09 |1-103669-0 15 | B | 1.600 (40.64) | A28561-ND 1.87 1.69|1-103638-4 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 
A A28503-ND 1.59 1.43) 1-103908-1 B A28563-ND 3.48 3.14] 1-103638-5 Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
12 | B | 1.300 (33.02) | A28504-ND 1.38 1.25 |1-103670-1 16 1.700 (43.18) i ; oe las ‘ RoHS Compliant 
C A28564-ND 1.36 1.22|1-103639-5 
: pce OeANe LAN 180 10856891 a Ta | 800 (46.7 | azes20-ND 262 _2.36|1-103735-6| | 2 300 (7.62) e22o gnu je aaa 
A A28508-ND 1.77 1.60 |1-103908-3 800 (45.72) : d 5 600 (15.24) | A33971-ND 1.02  .92|5-104362-4 
14 | B | 1.500 (38.10) | A28509-ND 2.43 2.19]1-1036703) | 99 | 8 | »490(53:34) | 428569-ND 2.26 2.04]1-103638-8) | 7 | 8 | 800 (20.32) | a33972-ND 1.19 1.08 |5-104362-6 
C A28510-ND 1.39 1.25 |1-103669-3 c|* "7 | 428570-ND 1.99 1.79]1-103639-9| | 8 900 (22.86) | A33973-ND 1.28 1.15 |5-104362-7 
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Tyco Electronics AMPMODU Mod. II and IV 
Aithariesa ietbutar Receptacle Assemblies 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: « Durability: 200 cycles * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C (-65°C ~ 125°C for horizontal mount) 
Current Rating: 3 amp maximum for single contact (2 amp maximum per contact when connector is fully energized) * Insulation 
Resistance: 5000MOQ minimum between adjacent contacts 


MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal mount — high temperature compatible) * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: 
A: 30p gold on contact area, 50 to 100p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50 nickel Al a) 
B: 301 gold on contact area, 100p to 200p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50p nickel 
No. of| Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of |Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of| Plat-|} Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. ‘ 25 | Part No. Pos. |ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 12 1.200 (30.48) | A32923-ND 1.75 1.59 | 6-535541-0 12 600 (15.24) | A32937-ND 1.86 1.68 |5-534206-6 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 14 1.400 (35.56) | A32550-ND 1.86 1.68 | 6-535541-2 14 700 (17.78) | A32938-ND 2.04 1.85 |5-534206-7 
2 "200 (5.08) ]A26405-ND 53.48 | 535676-1 16 | , | 1.600 (40.64) |A32924-ND 2.07 1.88 | 6-535541-4 16 | B | 800 (20.32) | A32939-ND 2.33 2.12 |5-534206-8 
3 | , | -300(7.62) |a26406-ND 69 63 | 535676-2 18 1.800 (45.72) | A32925-ND 2.39 2.16 | 6-535541-6 18 900 (22.86) | A32940-ND 2.54 2.31 |5-534206-9 
5 500 (12.70) |A26408-ND 95 87 | 535676-4 20 2.000 (50.80) | A32926-ND 2.54 2.31 | 6-535541-8 20 1.000 (25.40) | A32941-ND 2.73 2.48 |6-534206-0 
6 600 (15.24) |A26409-ND 1.41 1.01 | 535676-5 30 3.000 (76.20) | A32927-ND 3.55 3.22 | 7-535541-8 24 1.200 (30.48) | A32942-ND 3.21 2.91 | 6-534206-2 
8 -800 (20.32) [A26410-ND 1.43 1.30 | 535676-7 26 1.300 (33.02) | A32943-ND 3.39 3.08 | 6-534206-3 
10 1,000 (25.40) | A26411-ND 1.75 1.59 | 535676-9 Fig. 4 — Mod. Il, Horizontal Mount, End Stackable, 28 | B |1.400 (35.56) | A32944-ND 3.66 3.32 | 6-534206-4 
12 | A | 1.200 (30.48) )A26412-ND 2.07 1.88 | 1-535676-1 Short Point-of-Contact with Standoffs 30 1.500 (38.10) | A32945-ND 3.90 3.53 | 6-534206-5 
14 1.400 (35.56) |A26413-ND 2.31 2.09 | 1-535676-3 ri 300 (6.08) )A26430-ND ao: 269 esses 32 1.600 (40.64) | A32946-ND 4.05 3.68 |6-534206-6 
16 1.600 (40.64) |A26414-ND 2.60 2.36 | 1-535676-5 : : : ; 
- - 6 300 (7.62) )A26431-ND 98 89] 6-535512-2 34 1.700 (43.18) | A82947-ND 4.29 3.89 | 6-534206-7 
Coe ee ee 8 | A | 400 (10.16) |a26432-ND 117 1.06] 6-535512-3 | | 36 1.800 (45.72) | A32948-ND 453 4.11 |6-534206-8 
. 12 .600 (15.24) |A26434-ND 1.75 1.59 | 535512-1 40 B {2.000 (50.80) | A32949-ND 4.98 4.52 | 7-534206-0 
RoHS Compliant ic 300 (20.32) |A26436-ND F549. 90 | Tea 44 2.200 (55.88) | A32950-ND 5.46 4.95 |7-534206-2 
4 400 (10.16) A35045-ND 93.84] 5535676-3 18 ‘00 (22.86) 426437-ND 954 231 | 1-535512-6 50 2.500 (63.50) | A32951-ND 6.04 5.48 | 7-534206-5 
A | 600 (15.24) |A35046-ND 1.22 1.11] 5535676-5 Al: ; : : 
8 ‘300 (20.32) |A35047-ND 151 137 |5595676-7 22 1.100 (27.94) |A26439-ND 2.99 2.72] 1-535512-9 80 | g  |8-000 (76.20) | A32952-ND 7.18 6.51 | 8-534206-0 
Fi 7 24 1.200 (30.48) |A26440-ND 3.21 2.91] 535512-3 64 3.200 (81.28) | A32953-ND 7.39 6.70 | 8-534206-2 
‘ig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 
End Stackable with Single Tine Contacts 26 1.300 (33.02) |A26441-ND 3.50 3.17] 2-535512-0 Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
3 "300 (7.62) [A26415-ND e577) 5340374 28 1.400 (35.56) |A26442-ND 3.71 3.36 | 2-535512-1 +100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
4 400 (10.16) |426416-ND ‘90 82 |534237-2 32 | A |1.600 (40.64) |A26444-ND 4.24 3.84 | 2-535512-3 8 400 (10.16) | A26485-ND 1.22 1.11 |534998-4 
5 | a | 500(12.70) |A26417-ND (98 89 | 534237-3 34 1.700 (43.18) | A26445-ND 4.48 4.06 | 535512-4 10 500 (12.70) | A26486-ND 1.51 1.37 |534998-5 
6 600 (15.24) |A26418-ND 4.06 96 |534237-4 50 2.500 (63.50) | A26448-ND 6.55 5.93 | 535512-7 12 | B | 600 (15.24) | A26487-ND 1.67 1.52 |534998-6 
7 .700 (17.78) |A26419-ND 1.14 1.04 | 534237-5 60 | , [3.000 (76.20) )A26449-ND 7.69 6.96 | 3-535512-0 14 700 (17.78) | A26488-ND 1.86 1.68 | 534998-7 
8 800 (20.32) |A26420-ND 4.27. 1.16] 534237-6 70 3.500 (88.90) | A26450-ND 9.06 8.21] 1-535512-0 16 800 (20.32) | A26489-ND 2.12 1.92 |534998-8 
10 1.000 (25.40) |A26421-ND 1.51 1.37 | 534237-8 Fig. 4 — Mod. II, Horizontal Mount, End Stackable, 20 1.000 (25.40) | A26490-ND 2.52 2.28 | 1-534998-0 
12 | A | 1.200 (30.48) |A26422-ND 1.64 1.49 | 1-534237-0 Short Point-of-Contact with Standoffs 24 1.200 (30.48) | A26491-ND 2.86 2.60 | 1-534998-2 
13 1.300 (33.02) |A26423-ND 1.72 1.56 | 1-534237-1 RoHS Compliant 26 | B /1.300 (33.02) | A26492-ND 3.10 2.81 | 1-534998-3 
14 1.400 (35.56) |A26424-ND 1.83 1.66 | 1-534237-2 6 "300 (7.62) ]A35048-ND 1.06 96 | 6-5535512-2 28 1.400 (35.56) | A26493-ND 3.29 2.98 | 1-534998-4 
15 1.500 (38.10) |A26425-ND 4.93 1.76 | 1-534237-3 8 400 (10.16) |A35049-ND 4.27 1.16 | 6-5535512-3 | |_30 1.500 (38.10) | A26494-ND 3.50 3.17 | 1-534998-5 
16 1.600 (40.64) | A26426-ND 2.04 1.85 | 1-534237-4 10 | A | 500 (12.70) |A35050-ND 1.38 1.25 | 6-5535512-4| | 32 1.600 (40.64) | A26495-ND 3.74 3.39 | 1-534998-6 
18 | A  |1.800 (45.72) |A26427-ND 2.25 2.04 | 1-534237-6 12 600 (15.24) |A32928-ND 1.88 1.71 | 5535512-1 34 1.700 (43.18) | A26496-ND 3.92 3.56 | 1-534998-7 
20 2.000 (50.80) |A26428-ND 2.41 2.19 | 1-534237-8 14 700 (17.78) |A35044-ND 2.15 1.95 | 1-5535512-7 | | 36 | , |1.800 (45.72) | A26497-ND 4.11 3.72 | 1-534998-8 
30 3.000 (76.20) |A26429-ND 3.34 3.03 | 2-534237-8 16 “800 (20.32) [A97410-ND 2.44 2.21] 1-5535512-8| | 40 2.000 (50.80) | A26498-ND 4.56 4.13 | 2-534998-0 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 18 900 (22.86) |A97409-ND 2.52 2.28] 1-5535512-6 ] | 50 2.500 (63.50) | A26499-ND 5.54 5.02 |2-534998-5 
End Stackable with Single Tine Contacts 20 | A_ |1.000 (25.40) |A32929-ND 2.62 2.38 | 5535512-2 60 3.000 (76.20) | A26500-ND 6.57 5.96 |3-534998-0 
RoHS Compliant 24 1.200 (30.48) | A32930-ND 3.39 3.08 | 5535512-3 Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
3 .300 (7.62) |A32904-ND 90  .82 | 5-534237-1 26 1.300 (33.02) |A34591-ND 3.79 3.44 | 2-5535512-0 .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
4 400 (10.16) ]A32905-ND .98 89] 5-534237-2 32 |, 1.600 (40.64) )A32931-ND 4.35 3.94] 2-5535512-3 RoHS Compliant 
5 | A | 500 (12.70) |A32906-ND 1.06 .96 | 5-534237-3 70 3.500 (88.90) |A34585-ND 9.78 8.86 | 1-5535512-0 8 “400 (10.16) | A32954-ND 130 1.18 |5-534998-4 
6 600 (15.24) ]A32907-ND 1.14 1.04 | 5-534237-4 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End 10 500 (12.70) | A32955-ND 1.64 1.49 |5-534998-5 
7 -700 (17.78) |A32908-ND 1.27 1.16 | 5-534237-5 Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 12 | B | .600 (15.24) | A32956-ND 1.83 1.66 | 5-534998-6 
8 800 (20.32) ]A32909-ND 1.30 1.18 | 5-534237-6 2 100 (2.54) ]A26451-ND 74 68| 534206-1 14 .700 (17.78) | A32957-ND 1.99 1.80 |5-534998-7 
10 1.000 (25.40) | A32910-ND 1.64 1.49 | 5-534237-8 4 200 (5.08) |A26452-ND .93 84] 534206-2 16 800 (20.32) | A32958-ND 2.25 2.04 |5-534998-8 
12 | A | 1.200 (30.48) )A32911-ND 1.78 1.61 | 6-534237-0 6 | B | .300(7.62) |A26453-ND 1.09.99 | 534206-3 20 1.000 (25.40) | A32959-ND 2.70 2.45 |6-534998-0 
13 1.300 (33.02) |A32912-ND 1.88 1.71 | 6-534237-1 8 400 (10.16) |A26454-ND 1.33 1.20} 534206-4 24 1.200 (30.48) | A32960-ND 3.10 2.81 | 6-534998-2 
14 1.400 (35.56) |A32913-ND 1.99 1.80 | 6-534237-2 10 500 (12.70) |A26455-ND 1.56 1.42 | 534206-5 26 | B |1.300 (33.02) | A32961-ND 3.31 3.00 | 6-534998-3 
15 1.500 (38.10) |A32914-ND 2.12 1.92 | 6-534237-3 12 600 (15.24) |A26456-ND 1.72 1.56 | 534206-6 28 1.400 (35.56) | A32962-ND 3.55 3.22 | 6-534998-4 
16 1.600 (40.64) |A32549-ND 2.23 2.02 | 6-534237-4 14 700 (17.78) |A26457-ND 1.93 1.76] 534206-7 30 1.500 (38.10) | A32963-ND 3.82 3.46 | 6-534998-5 
i; 7 Don Ena fpeeae ae oa, — 16 | B | .800 (20.32) |A26458-ND 2417 1.97] 534206-8 32 7.600 (40.64) | A32964-ND 4.00 3.63 |6-534998-6 
a6 4,000 (76.20) renin aah 04 | 75aNbaTe 18 900 (22.86) |A26459-ND 2.36 2.14) 534206-9 34 1.700 (43.18) | A32965-ND 4.24 3.84 | 6-534998-7 
1° : : : : 20 1,000 (25.40) | A26460-ND 2.57 2.33 | 1-534206-0 36 |, |1.800 (45.72) | A32966-ND 4.45 4.04 | 6-534998-8 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 24 1.200 (30.48) |A26461-ND 2.97 2.69 1-534206-2 40 2.000 (50.80) | A32967-ND 4.90 4.44 |7-534998-0 
End Stackable;:Low Profile: with'Single'Tine' Contacts 26 4.300 (33.02) |A26462-ND 3.21 2.91 | 1-534206-3 50 2.500 (63.50) | A32968-ND 6.02 5.45 |7-534998-5 
3 300 (7.62) )A26473-ND 74 68) 535541-1 28 | B |1.400 (35.56) |A26463-ND 3.39 3.08 | 1-5342 06-4 60 3.000 (76.20) | A32969-ND 710 6.44 | 8-534998-0 
4 Bilan facet sor seme || | 2680 wwe 59 22) vanes |” ig 7— Mou 1 Bato Enty, En Stark tow 
8 “800 (20.32) |426477-ND 414 1.04|535541-6 600 ( ) 5: 7 E 5 Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
10 | {12002640 EE 140128] s000ees | | oe | ann e672) A 410 380] ta0eaee | | on |  |icooesan PERRO aa oss |souonra 
Ha he eee peeks ip Fe Heese 40 | B [2.000 (50.80) )A26468-ND 4.61 4.18 | 2-534206-0 30 | B |1.500 (38.10) | A26503-ND 3.66 3.32 | 1-534267-2 
16 4.600 (40.64) |A26481-ND 4.96 1.78 |1-595541-4 44 2.200 (55.88) | A26469-ND 5.01 4.54 | 2-534206-2 36 1.800 (45.72) | A26504-ND 4.24 3.84 | 1-534267-5 
13 | * 4.800 (45.72) |a26482-ND 2.17 1.97) 1-535541-6 | | 22 2.500 (68.50) (eee oe ee OG eee eet ane 2-000 (50.80) [PS2G50eaN0 ATE 428, [SARC 
20 2.000 (50.80) |A26483-ND 2:36 2.14) 1-535541-8 60 | p [2000 (76.20) |A2647 12ND 8.65 6.03) 3-534206-0 | | 48 | B |2.400 (60.96) | A26506-ND 5.51 5.00 | 1-534267-1 
30 3.000 (76.20) | A26484-ND 3.29 2.98 | 2-535541-8 84 3.200 (81.28) |A26472-ND 710 _ 6.44 | 3-534206-2 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern RoHS Compliant 
RoHS Compliant RoHS Compliant 14 .700 (17.78) | A32970-ND 247 1.97 |5-534267-1 
3 300 (7.62) |A32918-ND 82.75 | 5-535541-1 2 100 (2.54) ]A32932-ND 82.75) 5-534206-1 20 1.000 (25.40) | A32971-ND 2.86 2.60 | 5-534267-2 
5 500 (12.70) |A32919-ND 98 89 | 5-535541-3 4 200 (5.08) )A32933-ND 1.03.94] 5-534206-2 30 1.500 (38.10) | A32972-ND 3.95 3.58 | 6-534267-2 
6 | A | 600 (15.24) |A32920-ND 1.06 96 | 5-535541-4 6 | B | .300(7.62) )A32934-ND 1.22 1.11 | 5-534206-3 36 | 8 1.800 (45.72) | A32973-ND 4.61 4.18 | 6-534267-5 
8 800 (20.32) |A32921-ND 1.25 1.13 | 5-535541-6 8 400 (10.16) )A32935-ND 1.46 1.32 | 5-534206-4 40 2.000 (50.80) | A32974-ND 5.09 4.61 | 5-534267-7 
10 1.000 (24.40) |A32922-ND 1.54 1.40 | 5-535541-8 10 500 (12.70) |A32936-ND 1.67 1.52 | 5-534206-5 60 3.000 (76.20) | A32976-ND 7.23 6.56 | 5-534267-8 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


RITS Series 


Specifications: * Voltage Rating: 32VDC * Current Rating: 0.5A ~ 3A * Temperature Rating: -30°C ~ 75°C 


Interconnection System Connectors 


No. of | Dim.—mm Body Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ |Tyco Electronics No. of | Dim. -—mm Body Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ | Tyco Electronics 
Fig.| Pos. A Color Part No. i 100 Qty. | Pricing |Part No. Fig.| Pos. A Color Part No. il 100 Qty. | Pricing {Part No. 
Plug, IDC (Insulation Displacement Contact) — RoHS Compliant Header Horizontal SMT (Surface Mount) — RoHS Compliant 
3 141 Yellow A29146-ND 185 1.50) — — |1473562-3 3 13.8 - A29174CT-ND 5.67 3.41] 250 | 688.50 |1565994-3 
3 14.1 Blue A29148-ND 168 1.36) — — |2-1473562-3 4 3 13.8 - A29176CT-ND 5.67 3.41] 250 | 688.50 |1-1565994-3 
3 14.1 Green A29158-ND 191 1.55) — — |4-1473562-3 4 15.8 - A29175CT-ND 6.58 3.95] 200 | 639.20 |1565994-4 
4 16.1 Yellow A29149-ND 2.25 1.82 | — — |1473562-4 4 15.8 =- A29177CT-ND 658 3.95} 200 | 639.20 |1-1565994-4 
1 4 16.1 Blue A29151-ND 2.25 1.82); — — |2-1473562-4 Junction Box Panel Mount — RoHS Compliant 
4 16.1 Green A29159-ND 237 193) — — |4-1473562-4 _ y _ _ x 
4 16.1 Orange A29163-ND 237 193) — — |3-1473562-4 ie = fea 7a ND a8 tae = = pelea 
4 16.1 Red A29150-ND 2.25 182) — — |1-1473562-4 5 6 198 = (A29180-ND 909 534| — — |1473571-6 
6 20.1 Green A29160-ND 248 2.01) — — |4-1473562-6 8 23.8 — A29181-ND 490 315| — — 14473571-8 
8 24.1 Yellow A29155-ND 2.81 2.28 | — — _|1473562-8 3 13.8 = A29186-ND 3.26 210) — — |1473574-3 
Header Vertical Thru Hole 6 4 15.8 = A29187-ND 763 490| — — |1473574-4 
3 13.8 — A29166-ND® 1.92 1.38]; — — |1473565-3 Junction Box Free Hanging — RoHS Compliant 
4 15.8 _ A29167-ND® 267 192) — — |1473565-4 = 4 = =a rr 
2] 5 | 198 | — | agoiseno 305 220) — | — /uras6s-s 1 | ts | — | aosteno G60 doe] — | [ptarssria 
6 19.8 = A29169-ND 3.36 241) — — |1473565-6 5) 6 19.8 - A29184-ND 432 278| — — |5-1473571-6 
8 23.8 = A29171-ND 294 241) — — |1473565-8 8 23.8 - A29185-ND 845 5.43; — — |5-1473571-8 
Header Vertical 4Row — RoHS Compliant 6 3 13.8 — A29188-ND 7.05 4.53 = — |5-1473574-3 
; 3 13.8 = A29173-ND 414. 297; — — 11473567-3 4 15.8 = A29189-ND 488 313 | — — |5-1473574-4 
4 15.8 = A29172-ND 5.61 4.03 | — — |1473567-4 RoHS Compliant —_ + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dynamic Series D-2000 


Specifications: * Material: Black GF Polyester * Flammability: UL 94V-0 * Voltage Rating: 250VAC » Current Rating: 54 * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of| Dim. —mm Body Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig.| Pos. | Description Part No. 1 100 | Part No. Fig.| Pos. A C Keying Plating Part No. 1 100 | Part No. 
D2100 — RoHS Compliant D2100 Header Straight — RoHS Compliant 
1 50 | Receptacle Housing Panel Mount A29815-ND 7.76 4.99 | 1318577-1 9/3 _ = x 15y” Gold_| A29807-ND 4.74 3.40_| 1318123-1 
y es 6 10.2 _ Xx 15” Gold A29808-ND 5.49 3.94 | 1318124-1 
2 50 | Tab Housing Panel Mount Pa eat jee Ey li 8 12.7 _ xX 15” Gold A29809-ND 5.76 4.13 | 1318125-1 
- “ 8 12.7 _ Y 15” Gold A29810-ND 4.41 3.17 | 1318125-2 
10 | 12 17.7 _ xX 15” Gold A29811-ND 6.03 4.33 | 1318126-1 
No.of| Dim.—mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 12 177 = Y 15” Gold A29812-ND 5.70 4.09 | 1318126-2 
Fig.| Pos. | A c Keying | _ Plating Part No. 1 100 | Part No. 20 | 277 = X 15u” Gold | A29813-ND 1290 9.25 | 1318127-1 
D2100 Tab Housing Panel Mount — RoHS Compliant 20 27.7 - Y 15p” Gold A29814-ND 10.17 7.29 | 1318127-2 
3 3 _ — xX _— A29793-ND -50 33 | 1-1318116-3 D2100 Header Right Angle 
3 = = Y = A29794-ND 42 28 | 2-1318116-3 11 3 _— _ xX 15” Gold A29855-ND® 5.49 3.94 | 1376135-1 
6 | 16.38 - X - A29777-ND 1.80 1.16 | 1-1318114-3 3 = = Y 15” Gold A29863-ND 3.63 2.61 | 1376135-2 
6 | 16.38 _ ¥ _ A29778-ND 1.59 1.02 | 2-1318114-3 6 10.2 | 20.19 Xx 15” Gold A29856-ND® 7.32 5.25 | 1376136-1 
8 | 18.88 — X _ A29779-ND 2.31 1.48 | 1-1318114-4 6 10.2 | 20.19 Y 15” Gold A29857-ND® 4.32 3.10 | 1376136-2 
4 8 | 18.88 = Y — A29780-ND 2.15 1.38 | 2-1318114-4 8 127 | 20.19 x 15” Gold A29822-ND@ 9.15 6.56 | 1376009-1 
12. | 23.88 = X = A29781-ND 1.93 1.25 | 1-1318114-6 12| 12 17.7 | 20.19 x 15” Gold A29824-ND@ 10.59 7.59 | 1376020-1 
12 | 23.88 = 7 = A29782-ND 1.93 1.25 | 2-1318114-6 12 77 20.19 Y 15p” Gold A29825-ND® 7.32 5.25 | 1376020-2 
20 | 33.88 a xX =< A29783-ND 8.16 5.24 | 1-1318114-9 20 27.7 20.19 Xx 15y” Gold A29858-ND 4.29 3.08 | 1376137-1 
20 | 33.88 = Y = A29784-ND 3.79 2.44 | 2-1318114-9 20 27.7 20.19 4 15p” Gold A29859-ND 14.91 10.69 | 1376137-2 
D2100 Tab Housing Free Hanging — RoHS Compliant 
3 10.2 _ X —_ ‘A29795-ND 42 28 | 1-1318117-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape and Reel Tyco Electronics 
5} 3 10.2 = Y = A29796-ND 2 28 | 2-1318117-3 AWG Plating Part No. 1 100 | Qty. Pricing | Part No. 
6 10.2 = X _ A29785-ND 93 ‘60 | 1-1318115-3 2000 Series Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
6 | 102 | — Y _ A29786-ND 82 53 | 2-1318115-3 18-22 15y" Gold A29318-ND 40 26) — — | 1318107-1 
8 12.7 = x = A29787-ND 2.5 4.45 | 1-1318115-4 A29318TR-ND = — | 10,000 | 283.50/M | 1318105-1 
5 | 8 | 27) — Y - A29788-ND 77 50 | 2-1318115-4 24-08 15y” Gold A29319-ND re — | 1318108-1 
12 17.7 = xX = A29789-ND 66 A3 | 1-1318115-6 A29319TR-ND = — | 10,000 | 189.00/M | 1318106-1 
12 177 = Y = ‘A29790-ND 66 43. | 2-1318115-6 2000 Series Tab Contacts — RoHS Compliant 
20 | 277 | — x _ A29791-ND 74 48 | 1-1318115-9 48-22 15y” Gold A29322-ND a AT) — | 1318111-41 
20 | 27.7 = Y = A29792-ND 58 38 | 2-1318115-9 A29322TR-ND = — | 9,000 | 216.00/M | 1318109-1 
D2100 Receptacle Housing — RoHS Compliant 24-28 15” Gold oer a 8 4.000 209 eo A fi ; ee 
7] 3 ])— = xX = A29805-ND 61 40 | 1-1318120-3 : : 
a | — = Y _ A29806-ND 1.38 89 | 2-1318120-3 Tree sass es 
6 8.9 _ X _ A29801-ND 72 AG | 1-1318119-3 os i 
s |i4| — | x - A29803-ND 8253 | 1-1318119-4 Descointion Parlin} Each RaniiNay 
12 16.4 = x = A29797-ND 1.88 4.21 | 1-1318118-6 D2000 Crimp Tool, 24-28 AWG A30050-ND 551.57 91567-1 
8 12 16.4 = y = A29798-ND 1.78 4.14 | 2-1318118-6 D2000 Crimp Tool, 18-22 AWG A30051-ND 551.57 91595-1 
20 | 26.4 = xX = A29799-ND 1.93 4.25 | 1-1318118-9 D2000 Extraction Tool A97909-ND 87.21 1276716-1 
20 | 26.4 = Y = A29800-ND 1.01 65 | 2-1318118-9 RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Interconnection System Connectors (cont.) 


Specifications: » Material: Black GF Polyester (Orange in part) »* Flammability: UL 94V-0 » Voltage Rating: 250V AC/DC (for 3.81mm pitch connector), 600V AC/DC (for 5.08mm pitch 


Dynamic Series D-3000 


connector) * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Pos. A B C | Keying| Plating Part No. 1 100 | PartNo. Fig.| Pos. A B C |Keying| Plating Part No. 1 100 | PartNo. 
D3100 Tab Housing Single Keyed — RoHS Compliant D3100 Header Straight Single Row Keyed 
3 21.62 | 12.7 | 33.6 xX _ A29848-ND 66 43 | 1-177648-3 3 21.62 | — _ xX 15" Gold | A29482-ND@ 3.78 = 2.71 | 1-178313-2 
3 21.62 | 12.7 | 33.6 ¥: _ A29849-ND 2.12 1.36 | 2-177648-3 3 21.62 | — _ xX 30" Gold | A29483-ND 4.20 3.01 | 1-178313-3 
1 5 29.24 | 12.7 | 33.6 xX — A29850-ND 93 60 | 1-177648-5 3 21.62 | — — xX Tin A29484-ND@ 2.55 1.83 | 1-178313-5 
8 | 40.67 | 12.7 | 33.6 x _ A29851-ND 1.22 79 | 1-177648-7 3 21.62 | — =_ Y 15u" Gold | A29485-ND 2.28 = 1.64 | 2-178313-2 
10 | 48.29 | 12.7 | 33.6 x = A29852-ND 95 .62_|_1-177648-8 3 21.62 | — —_ ig Tin A29487-ND® 1.80 1.29 | 2-178313-5 
D3100 Tab Housing Single Row Panel Mount Keyed — RoHS Compliant 4 25.43 _ - xX 15u” Gold | A29488-ND® 2.07 1.49 | 1-178314-2 
3 | 40.00 | 12.7 | 33.6 xX _ A29527-ND 1.46 .94 | 1-178802-3 4 25.43 | — _ x 30u” Gold | A29489-ND 2.13 1.53 | 1-178314-3 
3 | 40.00 | 12.7 | 33.6 Ag =— A29528-ND 1.46 .94 | 2-178802-3 4 25.43 | — =_ Xx Tin A29490-ND 1.53 = 1.10 | 1-178314-5 
9 5 | 47.00] 12.7 | 33.6 xX = A29529-ND 1.70 1.09 | 1-178802-5 4 25.43 | — =_ Y 15y” Gold | A29491-ND 1.77 1.27 | 2-178314-2 
8 59.00 | 12.7 | 33.6 xX = A29530-ND 1.78 = 1.14 | 1-178802-7 4 25.43 | — = ¥: 30u" Gold | A29492-ND@ 1.68 1.21 | 2-178314-3 
10 | 67.00 | 12.7 | 33.6 xX = A29531-ND 1.99 1.28 | 1-178802-8 4 [2543] — — Y Tin A29493-ND@ 3.81 2.74 | 2-178314-5 
10 | 67.00 | 12.7 | 33.6 ¥ - A29532-ND 2.81 1.81 | 2-178802-8 5 29.24; — = xX 15” Gold | A29494-ND@ 1.68 4.21 | 1-178315-2 
D3100 Receptacle Housing Single Row Keyed — RoHS Compliant 5 5 29.24 _ - X 30u” Gold | A29495-ND 7.05 5.06 | 1-178315-3 
3 26.76 | 7.15 | 22.8 xX — A29421-ND 1.17 .75 | 1-178288-3 5 29.24 | — _ x Tin A29496-ND® 4.08 2.93 | 1-178315-5 
3 26.76 | 7.15 | 22.8 ng =— A29422-ND 1.17 .75 | 2-178288-3 6 | 33.05 | — = xX 15u” Gold_| A29497-ND 5.16 3.70 | 1-178316-2 
4 30.57 | 7.15 | 22.8 xX = A29423-ND 1.54 99 | 1-178288-4 6 | 33.05) — _ xX 30u” Gold | A29498-ND® 3.84 2.76 | 1-178316-3 
4 30.57 | 7.15 | 22.8 ¥: _ A29424-ND we 50 | 2-178288-4 6 | 33.05 | — _- xX Tin A29499-ND® 4.26 3.06 | 1-178316-5 
3 5 34.38 | 7.15 | 22.8 xX = A29425-ND 1.59 1.02 | 1-178288-5 6 | 33.05 | — _ Y 15" Gold | A29500-ND@ 3.63 2.61 | 2-178316-2 
6 38.19 | 7.15 | 22.8 Xx = A29426-ND 1.67 = 1.08 | 1-178288-6 6 | 33.05 | — _ Y 30u”" Gold | A29501-ND@ 3.30 2.37 | 2-178316-3 
6 38.19 | 7.15 | 22.8 x: _ A29427-ND 64 -A1 | 2-178288-6 6 | 33.05 | — = Y Tin A29502-ND® 2.79 2.00 | 2-178316-5 
8 45.81 | 7.15 22.8 x _— A29428-ND 1.72 1.11 | 1-178288-7 8 40.67 = = xX 15” Gold | A29503-ND 2.49 1.79 | 1-178317-2 
10 | 53.43 | 7.15 | 22.8 x _ A29429-ND 2.20 1.42 | 1-178288-8 8 40.67 = = xX Tin A29505-ND 3.51 9.52 | 1-178317-5 
10 | 53.43 | 7.15 | 228 y: _ A29430-ND 1.88 1.21 | 2-178288-8 10 | 4829} — = x 15u” Gold | A29506-ND 558 4.00 | 1-178318-2 
D3100 Header Right Angle Single Row Keyed 10 | 48.29 _ - xX 30y” Gold | A29507-ND 5.82 4.18 | 1-178318-3 
3 21.62 | — — xX 15” Gold | A29437-ND@ 4.02 2.89 | 1-178293-2 10_| 48.29 | — — xX Tin A29508-ND® 4.56 3.27 | 1-178318-5 
3 21.62 | — — vi 15u” Gold | A29438-ND® 1.83 1.32 | 2-178293-2 10 | 4829; — _ Y 15y” Gold | A29509-ND® 5.58 4.00 | 2-178318-2 
3 21.62 | — al xX 30" Gold | A29439-ND® 2.07 1.49 | 1-178293-3 10 | 48.29 | — = ¥. Tin A29511-ND 456 3.27 | 2-178318-5 
3 | 2162) — | — Y | 30" Gold | A29440-ND@ 2.07 1.49 | 2-178293-3 D3100 Header Right Angle Single Row — RoHS Compliant 
3_| 21.62 | — | — | x Tin AZ9441-ND@ 3.51 _2.52 | 1-178293-5 5 2924] — | — | — | 15u"Gold | A20853-ND 3.78 271 | 1-177662-2 
3.0) -21.62 = | = | Tin peoebe| = 1.53 1.10 | 2-178203-5 8} 3 |4o67| — | — | — | 30y"Gold | A29544-ND 1929 13.83 | 1-179188-3 
4 25.43 | — = xX 15u” Gold | A29443-ND® 1.92 1.38 | 1-178294-2 = = 7 
4 95 43 _ _ Y 15" Gold | A29444-ND 2.07 1.49 | 2-178294-2 D3100 Header Single Row Straight — RoHS Compliant 
4 | 2543) — | — | X | 30y"Gold | A29445-ND@® 2.16 1.55 | 1-178294-3 775 | — | — | — | = | 15y"Gold | A29352-ND 5.88 4.22 | 1-177665-2 
4 25.43 | — _ hi 30u” Gold | A29446-ND® 1.89 1.36 | 2-178294-3 D3100 Tab Housing Dual Row — RoHS Compliant 
4 25.43 | — — xX Tin A29447-ND® 1.59 1.14 | 1-178294-5 6 | 25.57 | 17.78 | 33.6 _ _ A29538-ND 2.28 = 1.47 | 178964-3 
4 25.43 | — — x. Tin A29448-ND® 1.26 91 | 2-178294-5 10 | 33.19 | 17.78} 33.6 — — A29539-ND 2.73 1.76 | 178964-5 
5 29.24 | — _ xX 15u” Gold | A29449-ND® 2.25 1.62 | 1-178295-2 8 | 12 | 37.00 | 17.78 | 33.6 — _ A29540-ND 1.01 65 | 178964-6 
4 5 29.24 | — al Xx 30" Gold | A29450-ND@ 2.61 1.88 | 1-178295-3 16 | 44.62 | 17.78} 33.6 _— _— A29541-ND 3.45 2.21 | 178964-7 
5 29.24 | — = x Tin A29451-ND 4.50 3.23 | 1-178295-5 20 | 52.24 | 17.78 | 33.6 = = A29542-ND 3.90 2.50 | 178964-8 
s a8 = — x ee gold oe oe ae ee D3100 Tab Housing Dual Row Panel Mount — RoHS Compliant 
5 _ _ Gol ‘ : + 7 ‘ 6 | 40.00 | 17.78 | 33.6 _ _ A29533-ND 2.39 1.53 | 178803-3 
6 | 33.05) — | — | X | S0n" Gold | AestSe NDS = 5.01 3.60 | 1-178206-3 10 | 47.00 | 17.78 | 336 | — = A29534-ND 273 1.76 | 178803-5 
Sea hk Lc a 9) 12 | 51.00 | 17.78) 336 | — — — | a29535-ND 1.09 70 | 178803-6 
= = - : 16 | 59.00 | 17.78} 33.6 _ _ A29536-ND 3.45 2.21 | 178803-7 
8 | 4067) — | — | X | Tou" Gold eesiee oe = 240 1.72 | 1-178297-2 20_| 67.00 | 17.78 | 336 | — = A29537-ND 3.90 2.50 | 178803-8 
8 | 40.67) — al Xx 30u" Gold | A29459-ND@ 2.88 2.07 | 1-178297-3 7 = 
8 40.67 = —, X Tin A29460-ND® 564 4.05 | 1-178297-5 D3100 Receptacle Housing Dual Row — RoHS Compliant 
jo |48.29} — | — | X | 15y"Gold | A29461-ND@ 363 2.61 | 1-178298-2 8 | 24.36 | 12.23 | 228 | — = A29431-ND 1.62 1.04 | 178289-3 
10 | 4829; — | — X__| 30u" Gold | A20462-ND@ 8.19 5.87 | 1-178298-3 40 re en aes ae = = Aas eas ten in ene 
10 | 48.29) — _ Xx Tin A29463-ND® 2.58 1.85 | 1-178298-5 : = _ ‘i ; e 7 
to |4829/ — | — | ¥ | t5y"Gold | a29464-ND 363 261 | 2-178298-2 12. | 35.79 | 12.23 | 228 | — = A29434-ND 2.01 1.30 | 178289-6 
to | 48.29} — | — | Y_ | 30y"Gold | a29465-ND 3.69 2.65 | 2-178298-3 RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


246 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Interconnection System Connectors 
Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Pos. A B Cc Keying| Plating Part No. il 100 | PartNo. Fig.| Pos. A B C Keying| Plating Part No. fl 100 | PartNo. 
top| 16 | 4271 [1223] 228 | — = A29435-ND 2.23 1.43 | 178289-7 5 [3986 | 7.15 | 228 | x = A29363-ND 1.80 1.16 | 1-178128-5 
20 | 51.03 | 12.23 | 228 | — = A29436-ND 2.41 1.55 | 178289-8 | 5 | 3986) 7.15 | 228] Y _ A29364-ND 2.04 1.31 | 2-178128-5 
D3100 Header Right Angle Dual Row 6 44.94 | 715 | 228 xX _— A29365-ND 2.68 1.72 | 1-178128-6 
6 | 21.62 | 14.43 | 25.91] — | 15y” Gold | A29467-ND 258 1.85 | 178303-2 6 | 44.94 | 715 | 228 | = A29366-ND 1.88 1.21 | 2-178128-6 
6 | 21.62 | 14.43 | 25.91} — | 30y"Gold | A29468-ND® 5.43 3.90 | 178303-3 6 | 273 [1477] 228] xx — A29367-ND 1.72 141] 1-178129-6 
6 | 21.62 | 14.43 | 25.91} — Tin A29469-ND@ 4.23 3.04 | 178303-5 6 | 273 |1477| 228) YY — A29368-ND 1.72 141 | 2-178129-6 
10 | 29.24 | 14.43 | 25.91] — | 30y"Gold | A2g471-ND@ © 8.10-—-5.81 | 178305-3 6 | 273 |1477| 228] xy = A29369-ND 1.72 1.41 | 3-178129-6 
10 | 29.24 | 14.43 | 25.91] — Tin A29472-ND@ 2.91 2.09 | 178305-5 40 | 37.46 | 14.77 | 228 | Xx = A29733-ND 3.15 2.03 | 1-917659-5 
12 | 33.05 | 14.43 | 25.91| — | t5y"Gold | A29473-ND® © 3.42 2.24 | 178306-2 to |_10_| 37-46 | 14.7 | 228 | Yv - A29734-ND 3.39 2.18 | 2-917659-5 
11) 42 | 33.05 | 14.43 | 25.91) — | 30u” Gold | A29474-ND 4.89 3.51 | 178306-3 40 13746 | 14771 228 | xy = A29735-ND 3.07 1.98 | 3-917659-5 
16 | 40.67 | 14.43 | 25.91} — | 15y"Gold | A29476-ND@ 7.38 5.29 | 178307-2 2 | 425411477] 208 | xx = A29736-ND 215 138 | 1-917659-6 
16 | 40.67 | 1443 | 26.01) — | Tin eee SB e201: 12 | 42.54 | 14.77 | 228 | vy — — | a29737-ND 299 1.93 | 2-917659-6 
20 | 48.29 | 14.43 | 25.91| — | 15y"Gold | A29479-ND@ —5.91__—_4.24 | 178308-2 yo | 405414477 | 928 | xy _ A29738-ND oa1 181 | 3-917659-6 
20 | 48.29 | 14.43 | 25.91} — 30” Gold A29480-ND 5.85 4.20 | 178308-3 20 | 62.86 | 14.77 | 22.8 | XX = A29739-ND 3.66 2.35 | 1-917659-8 
20 | 48.29 | 14.43 | 25.91] — Tin -A29481-ND 3.00 2.15 | 178308-5 ipa200 Header Stralaht Keyed 
93100 Header Straight Dual Row 2 | 19.08 X | 30y"Gold | 429688-ND: 1 4.27 | 1-917337-3 
6 | 2162] 216 ] 1443] — | 30y"Gold | A20513-ND® 4.23 3.04 | 178323-3 5 liso | — | — | y laneed WRSRRHURR@ 5s tan | petra 
6 | 2162 | 21.6 | 1443) — Tin A29514-ND@ 5.04 3.62. | 178323-5 5 aeign 7 aa ca 1 SSRI «=o 149 | o.917397-3 
10 | 29.24 | 216 | 14.43] — | 15y"Gold | A29515-ND 7.44 5.34 | 178325-2 : = 20 : : 
to | 2924 | 216 | 14.43| — | 30y"Gold | A2g5i6-ND® 5.79 4.15 | 178325-3 2/1908}; — | — | ¥ Tin A29692-ND@ = 1.50 1.08 | 2-917337-5 
10 | 29.24 | 21.6 | 14.43] — Tin A29517-ND 645 4.63 | 178325-5 3. | 2416 | — | — | X | 30y"Gold | A29371-ND@ 3.27 2.35 | 1-178136-3 
12 | 33.05 | 21.6 | 14.43] — | 15y”Gold | A29518-ND@ 441 3.17 | 178326-2 3 | 2416 | — _ Y | 30u" Gold ) A29374-ND@ 4.32 3.10 | 2-178136-3 
jo| 12 | 3305] 21.6 | 14.43] — | 30p" Gold | A29519-ND® 5.64 4.05 | 178326-3 3 | 24.16 | — _ Y Tin A29375-ND@ 3.66 2.63 | 2-178136-5 
12 | 33.05 | 216 | 14.43] — Tin A29520-ND@ 1.98 1.42 | 178326-5 4) 2924; — | — | X | 15y"Gold | A29693-ND 2.79 2.00 | 1-917338-2 
16 | 40.67 | 216 | 1443] — | 15y"Gold | A2g521-ND@ 4.02» 2.89 | 178327-2 4} 2924} — | — | X | 30y"Gold | A29694-ND 3.24 2.33 | 1-917338-3 
16 | 40.67 | 21.6 | 14.43| — | 30y"Gold | A29522-ND 8.28 5.94 | 178327-3 5| 4 |2924| — | — | x Tin A29695-ND@ 2.25 ‘1.62 |_1-917338-5 
16 | 4067 | 216 | 1443] — Tin A29523-ND 621 4.46 | 178327-5 4 |2924; — | — | Y | 15y"Gold | A29696-ND® 2.82 2.03 | 2-917338-2 
20 | 48.29 | 21.6 | 14.43) — | 15” Gold | azg524-ND 618 4.43 | 178328-2 4 }2924; — | — | Y | 30y"Gold | A29697-ND® 2.55 1.83 | 2-917338-3 
20 | 48.29 | 21.6 | 14.43] — | 30y"Gold | A2g525-ND@ 6.51 4.67 | 178328-3 4 j2924; — | — | y Tin A29698-ND@ 2.70 1.94 | 2-917338-5 
20 | 48.29 | 21.6 | 1443) — Tin A29526-ND 2.88 2.07 | 178328-5 5 34.32 | — = xX 15u” Gold | A29628-ND® 1.44 1.04 | 1-316132-2 
D3100 Receptacle Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant 5 34.32 | — — xX 30” Gold | A29629-ND® 1.77 1.27 | 1-316132-3 
6 | 24.76 | 1477] 228] xx — A29354-ND 2.20 1.42 | 1-178127-6 5 |3432;/ — |] — | x Tin A29630-ND@ 1.53 1.10 | 1-316132-5 
10} 6 24.76 | 14.77 | 22.8 NY: _ A29355-ND 2.01 1.30 | 2-178127-6 5 34.32 | — — Y 15u” Gold | A29631-ND@ 1.44 1.04 | 2-316132-2 
6 24.76 | 14.77 | 22.8 XY _ A29356-ND 1.56 1.01 | 3-178127-6 5 34.32 | — an Y 30u" Gold | A29632-ND® 177 1.27 | 2-316132-3 
D3100 Header Right Angle Dual Row Keyed 5 | 34.32 | — _ ¥. Tin A29633-ND® 1.56 9 1.12 | 2-316132-5 
6 | 25.91 | 16.97 | 21.62] XX | 15y”Gold | A29376-ND 2.61 1.88 | 1-178137-2 6 | 394 | — | — X__| 15" Gold | A29634-ND@ 1.62 1.17 | 1-316133-2 
6 | 2591 | 16.97 | 21.62} Xx | 30y"Gold | A29377-ND® 3.03 2.18 | 1-178137-3 6 | 394 | — | — | x | 30n"Gold | A29635-ND® 1.98 1.42 | 1-316133-3 
6 25.91 | 16.97 | 21.62] XX Tin A29378-ND® 1.98 1.42 | 1-178137-5 6 39.4 = = Y 15u” Gold | A29637-ND® 1.86 1.34 | 2-316133-2 
11 6 | 25.91 | 16.97 | 21.62] YY 15u" Gold A29379-ND® 1.86 1.34 | 2-178137-2 6 39.4 —_ = Y 30u” Gold | A29638-ND® 1.98 1.42 | 2-316133-3 
6 | 25o1 | 16.97 | 21.62) YY _| Tin _}EACSSIENDOas 1-08 1.42 | 21781975 6 | 2416 | 216 | 1697] Xx | 30y"Gold | A20402-ND® 369 2.65 | 1-178140-3 
6 | 25.91 | 16.97 | 2162] XV | 16)" Gold | A29382-NDe@ 2.61 1.88 | 3-178137-2 6 |o4ie | ote | 16971 xx Tin ADOAOG-ND@® 246 —«*1:77 | 11781405 
Fat Weer 5 & yi anne Coens oa a i. . ue 6 | 2416 | 216 | 1697] w Tin A29407-ND@ 2.46 1.77 | 2-178140-5 
5: OF 2 i wee : : 17813 7-5 6 | 24.16 | 21.6 | 16.97] XY | 30u"Gold | A29409-ND® 3.69 «2.65 | 3-178140-3 
D3100 Header Straight Dual Row Keyed 6 | 24.16 | 21.6 | 16.97] XY Tin A29410-ND@ 2.46 1.77 | 3-178140-5 
6 | 2062 | 21.6 | 1697) XxX | S0u" Gold eee 249 1.75 | 1-178141-8 to | 34.32 | 21.6 | 1697] Xxx | 15y"Gold | A29715-ND® 2.34 1.68 | 1-917657-2 
8 | 21.62 | 21.6 | 16.97 | Xx Tin AZQ41S-ND@ = 1.56 1.12 | 1-178141-5 40 | 3432 | 21.6 | 1697| xXx | 30u"Gold | azg7ie-ND® 297 213] 1-917657-3 
12| 6 | 21.62 | 21.6 | 16.97] XY | 15y"Gold | A2g414-ND@ 1.92 1.38 | 3-178141-2 os. adap 34. @|| dean! |- Pec i 
i ; : : in A29717-ND@ 1.56 = 1.12 | 1-917657-5 
6 | 21.62 | 21.6 | 16.97] XY | 30y"Gold | A29415-ND 2.43 1.75 | 3-178141-3 : 
a. oreo lit eal teen “x as ASSHEND fap oe | 3apeqay 10 | 34.32 | 21.6 | 1697] YY | 15y"Gold | A2g718-ND@ 2.34 1.68 | 2-917657-2 
: 3100 Tab Housk : = Sons Gonilh : 10 | 34.32 | 216 | 1697| YY | 30y"Gold | A2g719-ND@ 2.97 2.13 | 2-917657-3 
7 ae ae a 55 a Re Aen to | 34.32 | 21.6 | 1697| Ww Tin A29720-ND@® 1.56 1.12 | 2-917657-5 
13] 4 Osea ie _ eae 12| 10 | 34.32 | 21.6 | 1697] XY | 15y"Gold | A29721-ND® 4.41 += -.2.95 | 3-917657-2 
_ : a : a 10 | 34.32] 21.6 | 1697| XY | 30u"Gold | A2g722-ND@ 378 2.71 | 3-917657-3 
D3200 Tab Housing Free Hanging Keyed — RoHS Compliant 10 | 34.32 | 21.6 | 1697) xy Tin A29723-ND@ 99 71 | 3-917657-5 
2 |1908] 127] 336] x = A29557-ND 1.59 1.02 | 1-179552-2 12 | 394 | 216 | 16.97 | XxX | 15y"Gold | A2g724-ND@ 2.70 1.94 | 1-917658-2 
2 | 18.08 | 127 | 336) ¥ p2dso8-ND 5083.) 2-179852-2 12 | 39.4 | 21.6 | 16.97] XxX | 30u"Gold | A29725-ND® 4.44 3.19 | 1-917658-3 
4] 3 | 2416) 127 | 336) Xx - B29559:ND 1.50 1.02 | 1-179852-3 12 | 39.4 | 21.6 | 1697| xX Tin A29726-ND@® = 1.77 1.27 | 1-917658-5 
3) 24.16 | 12.7 | 336 | = A29560-ND 56 36 | 2-179552-3 42 | 394 | 216 | 1697] YY | 15y"Gold | azg727-ND@® 4.62 3.32 | 2-917658-2 
4 | 2924] 127 | 336} x a A29561-ND 1.93 1.25 | 1-179552-4 ‘ i 3 
4. loasallhaseall gee [ice ape ay eal eadvgsena 42 | 394 | 216 | 1697| YY | 30y"Gold | A2g728-ND@® 7.35 5.27 | 2-917658-3 
: : 5 = x : : . a 12 | 394 | 216 | 1697 | YY Tin A29729-ND 1.77 1.27 | 2-917658-5 
6 | 28.11 | 20.82 | 33.6 | xx = A20569-ND 239 1.58 | 1-179554-3 12 | 394 | 216 | 1697] xY | 15u’Gold | A29730-ND@ 4.23 3.04 | 3-917658-2 
6 | 28.11 | 2032] 336] YY _ A29570-ND 95 62 | 2-179554-3 i 
Fe last l'sgae'|| agie|| ev — poco Bee eo eaqvaseds 42 | 394 | 216 | 1697] XY | 30y"Gold | A2g731-ND@ 4.41 3.17 | 3-917658-3 
8 : ; i ; ; 12 | 394 | 216 | 16.97 | XY Tin A29732-ND@ 1.71 1.23 | 3-917658-5 
12 | 43.35 | 20.32) 33.6 | Xxx = A29572-ND 98 63 | 1-179554-6 2 ! : : ! 
12 | 43.35 | 20.32) 336] YY _ A29573-ND 1.25 80 | 2-179554-6 D3200 Header Right Angle Keyed 
12 | 43.35 | 20.32 | 33.6 XY _ A29574-ND 1.25 80 | 3-179554-6 2 19.08 | — = xX 15” Gold | A29545-ND® 270 1.94 | 1-179276-2 
D3200 Panel Mount — RoHS Compliant 2 }1908; — | — | x | 30y"Gold | A29546-ND@® 279 2.00 | 1-179276-3 
14) 6 7429686-ND 254 1.64) 1-9172663 2 }1908; — | — | x Tin A29547-ND 2.58 1.85 | 1-179276-5 
= ; 2 }1908; — | — | Y | 15y"Gold | A29548-ND® 2.46 = 1.77 | 2-179276-2 
ac alos ee panel maar HOHS eT aa 2 J}1908| — | — | y | 30u"Gold | A29549-ND@® 258 1.85 | 2-179276-3 
> |aeaa| 427 | aa6| ¥ eS ecccann iegr  faalia acca. 3 |mie/ — | — X | 15y" Gold | A29385-NDe 1.89 1.36 | 1-178138-2 
a \avor'| 4071 936.) ox = (esa ei cag | det rassaca 3 2416} — | — | x | 30y"Gold | A29386-ND® 1.92 1.38 | 1-178138-3 
2) 3 |atot | 127 | 336] ¥ — — | A29566-ND 61.40 | 2-179553-3 3/2416) — | — | X | Tin | A2gs7-ND® = 1.38 99) 1-178138-5 
4 |ago9| 1271 336 | x _ A99567-ND ‘95 88 | t-179880-4 3 fate] — | — | ¥ | 16y"Gold | Azggee-NDe® — 1.89 1.36 | 2-178138-2 
4 |4g99| 127 | 336] _ A29568-ND ‘9555 | 2-179853-4 3 |2416| — | — | Y | 30u"Gold | A29389-ND@® 1.92 1.38 | 2-178138-3 
6 | 41.91 | 2032] 336] xx = A29575-ND 239 1.53 | 1-179555-3 3) 2416 | — | — | ¥ Tin A29390-ND@ = 1.38 99 | 2-178138-5 
6 | 41.91 | 20.32] 336 | yy — A29576-ND 239 1.53 | 2-179555-3 4} 4 | 2924) — | — | X | 15" Gold | A29551-ND V7 1.27 | 1-179277-2 
6 41.91 | 20.32 | 33.6 XY = A29577-ND 98 63 | 3-179555-3 4 29.24 _ - xX 30u” Gold | A29552-ND@ 3.48 2.50 | 1-179277-3 
9) 12 | 57.91 | 2032] 336] xx — A29578-ND 1.59 1.02 | 1-179555-6 4 j2924} — | — | x Tin A29553-ND@ = 1.44 1.04 | 1-179277-5 
12 | 57.91 | 20.32| 33.6 | YY = A29579-ND 119 77 | 2-179555-6 4 [2924 | — | — | Y_| 15y"Gold | A29554-ND@® 1.68 1.21 | 2-179277-2 
12 | 57.91 | 2032] 336 | xy a A29580-ND 315 2.03 | 3-179555-6 4 |2924; — | — | Y | 30y"Gold | A29555-ND® 1.92 1.38 | 2-179277-3 
20 | 78.23 | 20.32] 33.6 | Xxx = A29581-ND 1.80 1.16 | 1-179555-8 4 jaa} — | — | ¥ Tin A29556-ND@ 1.35 ~—.97 | 2-179277-5 
D3200 Receptacle Housing Keyed — RoHS Compliant 5 |3432; — | — | x | 15y"Gold | A29616-ND® 258 1.85 | 1-316130-2 
2 | 2462 | 715 | 228] x — | A29357-ND 11474] 1-178128-2 5 oe SoS ‘ ee eee pe bate bie 7 se 
2 | 2462) 715 | 228] Y = A29358-ND 114 74. | 2-178128-2 5 : ee eed in ND® Att. : 5 
3 | 29.7 | 7.15 | 228] x = A29359-ND 1.22.79] 1-178128-3 5 |3432; — | — | Y | 30u"Gold | A29620-ND@® 2.28 1.64 | 2-316130-3 
3) 3 | 297 | 715 | 228] Y a A29360-ND 1.22 79] 2-178128-3 6 | 394 | — | — | x | 15y"Gold | A29622-ND@® 3.18 2.28 | 1-316131-2 
4 | 34.78] 7.15 | 228] x a A29361-ND 1.46 94] 1-178128-4 6 | 394 | — | — | xX | 30y"Gold | A29623-ND 2.85 2.05 | 1-316131-3 
4 | 34.78] 7.15 | 228] Y — A29362-ND 1.46 94] 2-178128-4 GROnS Compitant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= Tyco Electronics Interconnection System Connectors 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig.| Pos. A B C |Keying| Plating Part No. 1 100 | PartNo. AWG Plating Part No. i 100 | Qty. Pricing Part No. 
6 |394; — | — | x Tin A29624-ND@ 2.04 1.47 | 1-316131-5 D3000 Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
4} 6 | 394]/ — | — | Y | 45y” Gold | A29625-ND 3.18 2.28 | 2-316131-2 14-16 15" Gold ‘A29283TR-ND —  —J]3,000] 280.00/m | 353715-2 
6 |34| —|—]| ¥ Tin A29627-ND@ —-2.01_—-'1.45 | 2-316131-5 14-16 15u" Gold A29285TR-ND —  —J|3,000] 280.00/m | 1-353715-2 
6 | 27.18 | 1697 | 24.16] xx | 15y"Gold | Azg391-ND® 267 1.92 | 1-178139-2 ie et ane pasta 40.26 ote'| -aoKOnN ie 
6 | 27.18 | 16.97 | 2416} YY | 15u"Gold | A29392-ND@ 279 2.00 | 2-178139-2 4a ; a ey 4 SSS TRAD = 22 |s'gnn'| !S soon ieoi7aed 
6 | 27.18 | 16.97 | 2416 | XY | 15y"Gold | A29393-ND@ 267 1.92 | 3-178139-2 oe b : 
6 | 27.18 | 1697 | 24.16) XY | 15u"Gold | A29304-ND@® 3.72 2.67 | 4-178139-2 14-16 15y” Gold A29299-ND 800 ST) — — | 917511-2 
11/6 | 2718 | 16.97 | 2416 | xx | 30y"Gold | A29395-ND@ 3.12 2.24 | 1-178130-3 ie sat ood eee el scoo| accom | aera 
6 27.18 | 16.97 | 2416 | YY | 30u"Gold | A29396-ND@ 3.24 2.33 | 2-178139-3 14-16 301” Gold A29286TR-ND = = 3,000 380.00/M | 1-353715-3 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16 | vy Tin A29399-ND@ 2.16 1.55 | 2-178139-5 14-16 30u” Gold A29286-ND 61 40 | — — | 1-353717-3 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16 | XY Tin A29400-ND® 2.04 1.47 | 3-178139-5 14-16 30u” Gold A29300TR-ND a, — | 3,000 260.00/M | 917484-3 
9 =. = = XXX | 15" Gold | A29768-ND® 468 3.36 | 1-1123624-2 14-16 30” Gold A29302TR-ND =- — | 3,000 380.00/M | 1-917484-3 
9/—|—]— | xx Tin A29769-ND@® 3.87 2.78 | 1-1123624-5 14-16 30u” Gold A29300-ND 93 60) — — | 917511-3 
9 | — | — | — | xxv | t5u”Gold | a29770-ND® = 4.68 3.36 | 3-1123624-2 ae S0u" Gold a aa se eral 
Be | | ee iA Poot «87 278 | 31936045 14-16 Tin A29287TR-ND — _—|3,000] 180.00/M | 1-353715-5 
9 | — | — | — | yyx | 15y"Gola | a29772-ND 4.68 3.36 | 4-1123624-2 14-16 Tin A29287-ND 240 16) — — | 1-353717-5 
- 14-16 Tin A29303TR-ND —  —J|3,000] 180.00/M | 1-917484-5 
9/—/—]— | wx Tin A29773-ND 3.87 2.78 | 4-1123624-5 14-16 Tin A29303-ND 56 | — | 4-917511-5 
9) — | > J = | XYX | 15" Gold | Az9774-ND 4.68 3.36 | 5-1123624-2 16-20 15u” Gold A29225TR-ND —  —J]3,000] 560.00/M | 175196-2 
9 _ _ _ XYX Tin A29775-ND® 417 2.99 | 5-1123624-5 16-20 15” Gold A29225-ND 80 Sq | — | 175218-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18) XX | 15y”Gold | A29598-ND® 3.90 280 | 1-316080-2 16-20 15u” Gold A29227TR-ND —  —] 3,000] —560.00/M | 1-175196-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18) XX | 30u"Gold | A29599-ND® 3.63 2.61 | 1-316080-3 16-20 15u” Gold A29227-ND 80 St] — — | 1-175218-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18 | Xxx Tin A29600-ND@ 2.25 1.62 | 1-316080-5 16-20 30y” Gold A29226TR-ND —  —J]3,000] 660.00/M | 175196-3 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] YY | 15y"Gold | A29601-ND@ 351 2.52 | 2-316080-2 16-20 30u" Gold A29226-ND 93.60 | — — | 175218-3 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18 | YY | 30u"Gold | A29602-NDe 3.30 2.37 | 2-316080-3 16-20 S0ur Gold A29228TR-ND — = | 3,000 | 660.00/M_| 1-175196-3 
to |3432| 1697 | 2748] w | Tin | Azg603-ND® 282 2.03 | 2-316080-5 he Soy Gold eee Be eel ass aunt | qareioee 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18) XY | 15y”Gold | A29604-ND® 3.03 2.18 | 3-316080-2 aes a /OREEEMNT se aR a eons 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18) XY | 30u"Gold | A29605-ND® 360 2.58 | 3-316080-3 20-24 45," Gold A29200TR-ND I 3500! 240.00 | 175195-2 
41} 10 | 34.32 | 16.97 | 2718] xy Tin A29606-ND@® 2.19 1.57 | 3-316080-5 20-24 151" Gold A29220-ND 6945 | — | 475217-2 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18 | XX | 15y"Gold | A29607-ND® 4.59 3.29 | 1-316081-2 apo4 75," Gold SGoooT RIND — = as001 560.000 1 1-175195-2 
42 | 39.4 | 1697 | 27.18) XX | 30y"Gold | A29608-ND® 4.29 3.08 | 1-316081-3 20-24 45," Gold A29222-ND 800 St] — — | 1175217-2 
42 | 39.4 | 16.97 | 27.18) xx Tin A29609-ND@ 2.64 1.90 | 1-316081-5 20-24 30” Gold A29221TR-ND —  —J|3,500] 320.001 | 175195-3 
12 | 39.4 | 1697 | 27.18) YY | 15y”Gold | A29610-ND® 3.81 2.74 | 2-316081-2 20-24 30u” Gold A29221-ND 143 92] — — | 175217-3 
12 | 39.4 | 1697 | 27.18) YY | 30y"Gold | A29611-ND® 4.29 3.08 | 2-316081-3 20-24 30” Gold A29223TR-ND — =| 3,500] 660.00/M_| 1-175195-3 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18 | YY Tin A29612-ND@ 2.82 —-2.03 | 2-316081-5 20-24 30u” Gold A29223-ND 800 ST] — | 1-175217-3 
12 | 394 | 1697 | 2718] xy | 15y’Gold | Azge13-ND® 3.54 2.54 | 3-316081-2 20-24 Tin pesecaTaND — | 4:800) 380.00/M | 1-175195-5 
Hs 20-24 Tin A29224-ND 5636 | — — | 1-175217-5 
12 | 39.4 | 1697 | 27.18) XY | 30u"Gold | A29614-ND® 4.23 3.04 | 3-316081-3 vie 45y" Gold [GEST =. = apon'| coapagan |'a7sioae 
24-28 15” Gold A29215-ND 80 Bt] — — | 175216-2 
No. of | Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 24-28 15" Gold A29217TR-ND _ — | 4,000 240.00/M | 1-175194-2 
Fig. | Pos. A Plating Part No. 1100 | PartNo. 24-28 15," Gold A29217-ND 80 St] — — | 1-175216-2 
D3400 Receptacle Housing — RoHS Compliant he aap on ope ; ae a 4,000 280.00/M epi 
5 1" Go i r = = f 
16 iF saad _ pete oe Ve oe 24-28 30” Gold A29218TR-ND —  —|4,000] 320.00/m | 1-175194-3 
: = = : : 24-28 30” Gold A29218-ND 80.0 St] — | 1-175216-3 
D3400 Header Right Angle 24-28 Tin A29219TR-ND —  —J|4,000)  180.00/m | 1-175194-5 
12 15.02 15u" Gold A29418-ND 663 4.76 | 178216-2 24-28 Tin A29219-ND 5636 | — — | 1-175216-5 
12 15.02 30” Gold A29419-ND@ 5.94 4.26 | 178216-3 D3000 Tab Contacts — RoHS Compliant 
7 | (2 15.02 Tin A29420-ND@ = 6.33 4.54 | 178216-5 14-16 15u” Gold A29288TR-ND —  —{]4,000] 320.00/m | 353716-2 
20 22.64 15u" Gold A29683-ND@ 7.86 5.64 | 917251-2 14-16 151" Gold A29288-ND 5 4033. | — — | 353718-2 
20 22.64 30u” Gold A29684-ND@ 9.06 6.50 | 917251-3 14-16 15” Gold A29304TR-ND = —|3,000}  360.00/M | 917485-2 
20 22.64 Tin A29685-ND® 6.24 4.48 | 917251-5 14-16 151” Gold A29304-ND 85 55 | — — | 917512-2 
14-16 30” Gold A29289TR-ND — _—|4,000]  380.00/m | 353716-3 
No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 14-16 30” Gold A29289-ND 61 40) — — | 353718-3 
Fig. | Pos. | A B C Plating Part No. 1 100 | Part No. 14-16 30” Gold A29305TR-ND —  —|3,000] 360.00/m | 917485-3 
7 - - 14-16 30” Gold A29305-ND 143 92] — — | 917512-3 
D3500 Tab Hi Free Hi — RoHS Compliant 
Nell acta 14-16 Tin A29290TR-ND — —|4000] 180.00/m | 353716-5 
12 36.43 — — = A29678-ND 1.64 1.06 | 917242-6 14-16 Tin A29290-ND 27 AZ|), me — | 353718-5 
1g | 12 | 3643) — | — = Gees TD* 88/9 9172626 14-16 Tin A2Q306TR-ND —  — 3,000] 180.00/M | 917485-5 
20 | 5675; — | — = A29679-ND 1.86 1.19] 917242-8 44-16 Tin A29306-ND 53 | — | 917512-5 
20 | 56.75 | — | — = A29681-ND 1.01 65 | 3-917242-8 16-20 15” Gold A29251TR-ND — —J]3,000} 340.00/M | 175286-2 
D3500 Receptacle Housing — RoHS Compliant 16-20 15” Gold A29251-ND 69 45) — — | 175289-2 
e?]@]-|-| - | Ssao 8 a) me wo | see FEES = lame} sonny {rea 
2 | a0} — | — = A29839-ND 24 16} 175362-2 R i : ied = 7 
16-20 Tin A29253TR-ND —  —|3,000] 340.00/m | 175286-5 
oy | 4 | 2L0 | = | = aa A29840-ND 3200 21} 175363-1 16-20 Tin A29253-ND 50.33. | — — | 175289-5 
4 [| 172 | — | - aad A29841-ND 34.23 | 175363-2 20-24 15" Gold A29248TR-ND —  —J|3,500] 460.00/m | 175285-2 
D3500 Header Straight 20-24 15” Gold A29248-ND 5838 | — — | 175288-2 
12 | 3248 ] 18.17 | 21.6 | 15u"Gold | A29640-ND 2.64 1.90] 316516-2 20-24 30u” Gold A29249TR-ND — — — | 8,500} 540.00/M | 175285-3 
i fi ¢ 20-24 30” Gold A29249-ND 80 St] — — | 175288-3 
12 | 3248 | 1817 | 21.6 | 30y"Gold | A29641-ND® 342 246] 316516-3 . 
, 20-24 Tin A29250TR-ND —  —J|3,500] 340.007 | 175285-5 
12 | 3248 | 1817 | 216 Tin A29642-ND@ 3.72 2.67 | 316516-5 : 
12 : 20-24 Tin A29250-ND 50.33 | — — | 175288-5 
20 | 528 | 1817 | 216 | 15y"Gold | A29643-ND@ 12.36 8.86) 316517-2 54-98 45," Gold SEGA eS) |g pool <a80ronAA | t7RoRde 
20 | 528 | 1817 | 216 | 30y"Gold | A29644-ND@ 5.16 3.70] 316517-3 : : : 
20 | 528 | 18.17 | 21.6 Tin A29645-ND 294 2.11) 316517-5 eee 15u" Gold ee Laer || st epeene 
: : : : : 24-28 30” Gold A29246TR-ND —  —J|4,000] 440.007 | 175284-3 
D3500 Header Right Angle 24-28 30” Gold A29246-ND 69 45 | — — | 175287-3 
4 | 27.18 | 1817] 1216 | 15y"Gold | A29854-ND® = 1.77 1.27] 1376133-2 24-28 Tin A29247TR-ND — = ] 4,000 | 180.00/M_ | 175284-5 
12 | 3248 | 18.17 | 2718 | 15y"Gold | A2gB45-ND@ 7.59 5.44] 177555-2 24-28 Tin BeS2e7aND 50 83 | — — | 178287-5 
12 | 3248 | 1817 | 27.18 | 30n"Gold | A29846-ND® 4.86 3.49] 177555-3 
1 12 32.48 | 18.17 | 27.18 Tin A29847-ND® 4.32 3.10 | 177555-5 Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
20 52.8 | 18.17 | 27.18 151” Gold A29842-ND 471 3.38 | 175365-2 Description Part No. 1 100 Part No. 
20 | 528 | 18.17 | 2718 | 30u"Gold | A29843-ND 5.82 4.18) 175365-3 53000 Grimp Tool, 24-28 AWG ... pouegog = 519-12 =i |e 
Saleem ey eran a SoOUINEN = 300 280| 1753665 03000 Crimp Tool, 20-24 AWG A30053-ND 468.14 — |91559-1 
d : 2 : : 3000 Crimp Tool, 16-20 AWG .... A30054-ND 468.14 — |91558-1 
a semen rel eigmed eee ue lage 
rimp lool, 14~ =| s = bd 
12 | 52.00) — | — = A29674-ND 3.45 2.21) 917241-6 03000 Extraction Too! A36245-ND 44.07 —__|234168-1 
oy | 12 | 9200) — | — = A29676-ND 1.35 87 | 3-917241-6 Conn. Kit Receptacle for 6-Position Motor Connector...| A84529-ND® 42.14 27.03 ‘| 176346-8 
20 72.00 — — _— A29675-ND 4.35 2.79 | 917241-8 Keying Plug for D3000 Series Receptacle Housing. ..... A34530-ND® 65 53 175855-1 
20 | 7200; — | — _ A29677-ND 143 92 | 3-917241-8 @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-5000 


Interconnection System Connectors (cont.) 


Specifications: * Material: Black GF Polyester * Flammability: UL 94V-0 » Voltage Rating: 630VAC » Current Rating: 12A - 45A * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. Fig.| Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
D5200 Tab Housing Panel Mount Single Row Keyed — RoHS Compliant 7 6 43.6 | 26.7 | 47.0 YY _ A29751-ND 2.01 1.30 | 2-917808-3 
2 47.0 | 16.54 | 47.0 X = A29650-ND 74 48 4-353047-2 6 43.6 | 26.7 | 47.0 XY _- A29752-ND 1.75 1.13 | 3-917808-3 
1 2 47.0 | 16.54 | 47.0 y _ A29651-ND 74 48 | 2-353047-2 D5200 Receptacle Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant 
8.) S20 | 1654 | 47.0.) x — | esceene 5. 62) | 19858047-8 4 | 33.36] 19.96] 200] — — | A29740-np 273 1.76 |917807-2 
3_| 57.0 | 16.54 | 47.0 | Y = A29653-ND 95 _.62_| 2-353047-3 4 | 33.36 | 1996) 290] xx _ A29741-ND 2.78 1.79 | 1-917807-2 
D5200 Tab Housing Free Hanging Single Row Keyed — RoHS Compliant 4 | 33.36 | 19.96 | 29.0] YY — A29742-ND 2.78 1.79 | 2-917807-2 
2 | 33.44] 1654] 470] Xx - A29646-ND 87 57 | 1-353046-2 8 | 4 | 33.36 | 19.96] 29.0) xy _ A29743-ND 278 1.79 | 3-917807-2 
» | 2 | 33.44) 16.54] 47.0] — A29647-ND 1.09 70 | 2-353046-2 6 | 43.52 | 19.96 | 29.0 | xx - A29744-ND 3.39 2.18 | 1-917807-3 
3 | 436 | 1654) 47.0] Xx — A29648-ND 3.74 2.40 | 1-353046-3 6 | 43.52 | 19.96] 29.0] YY _ A29745-ND 3.39 218 | 2-917807-3 
3 | 436 | 16.54 | 470 | Y - A29649-ND 3.84 2.47 | 2-353046-3 6 | 43.52 | 19.96 | 29.0 | XY a A29746-ND 3.39 218 | 3-917807-3 
D5200 Receptacle Housing Single Row Keyed — RoHS Compliant D5200 Header Right Angle Dual Row Keyed 
2 |3576) 98 | 220] Xx _ A29582-ND 1.70 1.09 | 1-179958-2 4 | 29.36 | 22.56] 42.16} XX |15y"Gold] A29759-ND@ 579 4.15 | 1-1123309-2 
2 |3576) 98 | 20] Y - A29583-ND 2.23 1.43 | 2-179958-2 4 | 29.36 | 22.56] 42.16; YY |45y"Gold] A29761-ND® 579 4.15 | 2-1123309-2 
3 | 4592) 98 | 20] x _ A29584-ND 2.25 1.45 | 1-179958-3 9] 4 | 29.36 | 22.56] 4216) YY |30y"Gold} A29762-ND® 6.75 4.84 | 2-1123309-3 
3 | 3 | 4592) 98 | 290] ¥ _ A29585-ND 2.25 1.45 | 2-179958-3 4 | 29.36 | 22.56] 42.16} XY |45y"Gold| A29763-ND 5.46 3.92 | 3-1123309-2 
4 | 5368 98 | 290] x = A29586-ND 2.54 1.64 __| 1-179958-4 4 | 29.36 | 22.56 | 42.16; XY | 30u"Gold| A29764-ND@ 6.87 4.93 _ | 3-1123309-3 
4 | 53.68) 9.8 29.0 ¥ — A29587-ND 2.54 1.64 | 2-179958-4 4 = = = XX Silver A29819-ND@ 15.72 11.27 | 1-1318983-6 
6 74.0 9.8 29.0 Xx — A29588-ND 3.39 218 | 1-179958-6 10) 4 = = = YY Silver A29820-ND 9.00 6.45 | 2-1318983-6 
6 | 74.0 | 98 | 290] Y = A29589-ND 3.45 2.21 | 2-179958-6 4 = = =- XY Silver A29821-ND 17.85 12.80 | 3-1318983-6 
D5200 Header Straight Single Row Keyed 9 | 8 | 4968 | 248 | 320] — [15y"Gold] A29776-NDe 9.84 7.06 | 1123829-1 
; ee a= = : rr a Roane ae ae Rare D5200 Cable Clamp Receptacle Single Row — RoHS Compliant 
i —_ _ LH” Go! -| . : = - 
2 |2a36| — | — | Y |30y"Gold| A2g661-ND 297 2413 | 2-353080-3 Wy) 3 (RBIS TD 433) 9.51 | 1473668" 
3 |3952) — | — X | 15u" Gold) A29668-ND 351 2.52 | 1-353082-2 
3 39.52 _ _ xX 30u” Gold | A29669-ND® 5.19 3.72 | 1-353082-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape and Reel Tyco Electronics 
3 [3952]; — | — Y | 15u” Gold] A29670-ND® 3.33 2.39 | 2-353082-2 AWG Plating Part No. 1 100 |” Qty. Pricing _| Part No. 
4| 3 |a952) — | — Y | 30u" Gold) A29671-ND® 3.72 2.67 | 2-353082-3 D5000 Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
4 |4968) — | — X | 15u" Gold) A29709-ND® 477 3.42 | 1-917542-2 8 15," Gold A29326-ND 143. | — —]1318697-2 
4 |4968) — | — X | 30u" Gold) A29710-ND® 5.22 3.75 | 1-917542-3 8 ae cole A29326TR-ND | a00 756.00 | 1318696-2 
4 |4968; — | — Y__|15y" Gold | _A29711-ND@ 3.75 2.69 | 2-917542-2 8 Silver A29327-ND 143 «92 | — — | 4318697-6 
6 | 70; — | — X | 15y" Gold] A29594-ND® 663 4.76 | 1-179960-2 8 Silver A29327TR-ND —  —|] 800 792.00 | 1318696-6 
6 70.0 _ = xX 30u” Gold | A29595-ND® 8.46 6.07 | 1-179960-3 10-12 15” Gold A29272-ND 1.33 85) — —|316041-2 
Bf ee Wee | ny an ee a oe eee 10-12 ty" Gold | A29272TR-ND = — | 1.200 | 1920.00/m | 179956-2 
- | : z 10-12 30” Gold A29273-ND 146 94) — — | 316041-3 
D5200 Header Right Angle Single Row Keyed 10-12 30” Gold A29273TR-ND —  —| 1,200 | 1100.00/m | 179956-3 
2 )2933) — | — X | 15u" Gold | + A29654-ND® 2.85 2.05 | 1-353079-2 10-12 Silver A29274-ND 3.05 1.96 | — — | 316041-6 
2 |2938) — | — Y | 15u" Gold | A29656-ND 3.15 2.26 | 2-353079-2 10-12 Silver A29274TR-ND — —| 1,200 |  1040.00/m | 179956-6 
2 |2999) — | — Y | 30u" Gold | A29657-ND® 3.78 2.71 | 2-353079-3 1416 151” Gold A29269-ND M9. Wil —1316040-2 
3 | 3952; — | — X | 15y" Gold | A29662-ND@ 3.96 2.84 / 1-353081-2 14-16 15” Gold A29269TR-ND — — | 1,500 940.00/M | 179955-2 
3 | 39.52 | — = X 30u” Gold | A29663-ND@ 4.35 3.12 | 1-353081-3 14-16 30u” Gold A29270-ND 2.86 1.84 _ — | 316040-3 
3/3962) — | — Y | 15y" Gold | A29664-ND® 3.84 2.76 | 2-353081-2 14-16 30” Gold A29270TR-ND —  —| 1,500 | 2320.00/m | 179955-3 
5| 3 | 352) — | — Y | 30y" Gold | A29665-ND® 4.23 3.04 | 2-353081-3 14-16 Silver A29271-ND 3.26 210) — — | 316040-6 
4 |4968) — | — X | 15y" Gold | A29703-ND 675 4.84 | 1-917541-2 14-16 Sil 429271 TR-ND — — | 4500 | 2320.007m1179955-6 
4 |4968| — | — | x |30yGold| A29704-ND® 8.07 5.79 |1-917541-3 i600 ete poet jaa, fey fee room asiacre 
‘ ae — Y ee ae ee a oo a 2 16-20 Silver A29333TR-ND — _—| 1,800 | 880.00/m | 1318985-6 
A _ _- iL” Go! | i ld . F 
6 | 700; — | — | yY | 15yGold| Aa29592-ND 7.98 5.72 |2-179959-2 5000 Tab Contacts — RoHS Compliant 
6 | 700; — _ X | 15y” Gold | A29590-ND® 7.98 5.72 |1-179959-2 10-12 15y" Gold A29313-ND 130 84 | — — | 917805-2 
6 |70)/ — | — x | 30u" Gold] A29591-ND@ 14.37 10.30 |1-179959-3 10-12 15y" Gold A29313TR-ND — —| 1,200 820.00/M | 917803-2 
6 | 700| — | — | Y_ |30u"Gold| A29593-ND® —7.92__-5.68_|2-179959-3 ae i ap Papen 3.21 2.06 fone | -doenanh - ae 
D5200 Tab Housing Panel Mount Dual Row Keyed — RoHS Compliant 1416 5" Gold GEN FLD { 09 " a: . mM) 91 ee 
Be | AO | 2G aT 02)| ca — jeer SOF 18 4) Loli 14-16 15u" Gold | A29311TR-ND — —/| 1500 | 1240.00 | 917802-2 
4 | 470 | 26.7 | 470] YY _ A29754-ND 3.07 1.98 | 2-917809-2 14-16 30n” Gold A99312-ND 301 206 | _ — | 917804-3 
6 | 4 | 470) 267 | 47.0) XY = pekeniaerltlD) 453 2.91 /3-017809-2 14-16 30u" Gold | 29312TR-ND —  —| 1,500 | _ 1820.00/m | 917802-3 
6 | 570 | 26.7 | 47.0] Xx _ A29756-ND 3.82 2.45 | 1-917809-3 
6 | 570 | 26.7 | 470] YY _ A29757-ND 3.82 2.45 | 2-917809-3 = . . 
6 | 57.0 | 267 | 47.0 | xy — A29758-ND 3.82 2.45 |3-917809-3 aie Digi-Key Price | Tyco Electronics 
5200 Tali Housing Daal Row Keved — RoHS C ant Description Part No. Each Part No. 
Be SEO Berg a Oe ey ee — ore Mempen D5000 Crimp Tool, 16-20AWG............000000s0s0-- 430057-ND 879.00 | 91596-1 
4 | 33.44] 267 | 47.0 | XX i A29747-ND 1.25 80 | 1-917808-2 D5000 Crimp Tool, 14-16 AWG... A30058-ND 1353.42 | 234170-1 
7| 4 | 3344] 267 | 470) yw - A29748-ND 143 92 | 2-917808-2 05000 Crimp Tool, 10-12 AWG A30059-ND 1004.25 | 234171-1 
4 | 33.44) 26.7 | 47.0] XY — A29749-ND 1.43.92 | 3-917808-2 15000 Extraction Tool A32487-ND 33.66 | 409158-1 
6 | 436 | 26.7 | 47.0 | Xxx _ A29750-ND 1.33.85 | 1-917808-3 ¢ ROHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


34 Position 
Shown 


AMP M Series Pin and Socket Connectors 


¢ Flammability Ratings: UL94V-0 »« Dielectric 


A G 


RMS » Durability (Mating/Unmating): Types II and IIl+ Contacts * Gold Plated: 500 cycles; Types II and III+ 
Withstanding Voltage (at sea level): Type II Contacts, 1500VAC, RMS Type IIl+ Contacts, 900VAC, Contacts, * Bright Tin-Lead Plated: 50 cycles 


(Assembled) 


) 
| 
(Short) 


Standard Housings Body Dimensions (mm) Digi-Key Price Each =| AMP 
- - Fig.| Pos. Material Style A B Cc D_ | Part No. 1 100 |Part No. 
_ | No. of | Housing Dimensionsi{mm) Digi-Key Price Each =| AMP Two-Piece Shields, 180° Cable Exit 
Fig.| Pos. | Material A B c Part No. 1 100 | Part No. 20 Short | 13.21 | 39.67 | 46.10 | 33.02 [A30233-ND® 73.69 59.66 | 204087-1 
i 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 | A30123-ND®@ 40.40 32.71 | 201576-2 
FlugiHousing 26 Short | 16.26 | 41.28 | 45.24 | 33.02 | A30155-ND® 4253 34.43 | 200514-2 
6 25.4 9.65 23.24 | A30139-ND 8.43 5.41 | 202758-1 34 Long | 21.03 | 50.80 | 62.31) 49.2 |A30200-ND® 29.30 23.72 | 201571-2 
14 31.75 11.18 | 23.24 | A30184-ND 5.35 3.44 | 201355-1 34 Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A30157-ND 13.00 10.53 | 200517-2 
20 39.62 4118 | 2324 | a3o114-ND 705 4.53 | 201356-4 34 Nickel Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A34339-ND@ 13.00 10.53 | 200517-9 
26 ‘ince a4 44.22 | 23.24 | A30115-ND 8.03 5.16 | 201359-1 4 ret Long | 13.08 | 68.25 | 62.31 | 49.99 ]A30222-ND@ 59.09 47.84 | 202383-2 
acl 4 : - 4 Short | 13.08 | 68.25 | 45.24 | 32.77 | A30134-ND@ 49.77 40.29 | 202383-1 
113 | phenolic aus 1005 | 23.24 (EASOIse.NY chile als | HeeOTSS7I 50 Long | 21.03 | 65.86 | 62.69 | 50.04] A30119-ND® 26.84 21.73 | 201443-2 
4 68.25 11.18 23.24 | A80132-ND 20.06 = 12.87 | 202135-2 8} 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77) A30159-ND@ 15.69 12.70 | 200532-2 
50 65.91 19.05 | 23.24 | A30186-ND 13.78 8.84 | 201358-1 75 Long | 30.35 | 69.27 | 84.51 | 71.04 | A30225-ND@ 34.50 27.94 | 202713-2 
75 65.91 28.19 | 23.24 | A30181-ND 19.72 12.65 | 201310-1 75 Short | 30.35 | 69.27 | 67.44 | 53.98 | A30224-ND@ 32.68 26.46 | 202713-1 
104 69.85 22.22 | 23.24 | A30183-ND 28.12 18.04 | 201345-1 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04] A30122-ND® 46.64 37.76 | 201576-1 
= tdaia oul 34 Anodized | Long | 21.03 | 50.80 | 62.31 | 49.2 |A30199-ND@ 12.33 9.98 | 201571-1 
erepracte Housing. 34 | Aluminum | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A30156-ND@ 12.33 9.98 | 200517-1 
6 25.4 9.65 93.94 A30226-ND 8.45 5.43 | 202757-1 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 | A30158-ND® 50.90 41.21 | 200532-1 
14 31.75 14.18 | 23.24 | A30179-ND 5.57 3.57 | 201298-1 Nickel Plated i ‘ 
es saan tia | 2324 [ened Be eet | oonaies 104 | “Gast Alum. | Short | 43.26 | 70.23 | 46.81 | 32.77 | A30175-ND® 91.88 74.38 | 201131-1 
26 41.4 14.22 | 23.24 | A30154-ND 7.76 4.99 | 200512-2 Two-Piece Shields, 90° Cable Exit — RoHS Compliant 
1 | 34 Pal 50.8 19.05 93.24 | A30164-ND 8.19 5.26 | 200838-2 50 Long | 22.86 | 65.84 | 78.69] 71.04]A30143-ND 148.37 120.11 | 203975-2 
enolic 50 | a. Short | 22.86 | 65.84 | 78.69 | 53.98 | A30142-ND 80.96 65.54 | 203975-1 
4 68.25 11.18 | 23.24 | A30180-ND 14.31 9.18 | 201302-1 9| 75 Nickel Pleo Tong | 3035 | 69.34 | 82.80 | 71.04 | A30138-ND 49.31 3992 | 2027113 
50 65.91 19.05 | 23.24 | A30150-ND 14.52 9.32 | 200277-2 75 o Short | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 53.98 | A30137-ND 54.14 43.83 | 202711-1 
75 65.91 28.19 | 23.24 | A30182-ND 14.92 9.58 | 201311-1 104CFA Short | 29.08 | 72.26 | 85.73 | 60.33 | A30135-ND 173.75 140.66 | 202395-1 
104 69.85 22.22 23.24 A30104-ND 27.96 17.94 | 201037-1 One-Piece Shields, 180° Cable Exit — RoHS Compliant 
CF Position with Center Fasteners (Plug) 14 Long | 13.49 | 33.32 | 62.69 ] 50.01 | A30191-ND 10.25 8.30 | 201378-2 
14 Short | 13.49 | 33.32 | 45.62 | 33.02 | A30187-ND 12.87 10.43 | 201360-2 
2 | 104 Black = _ — — | a30201-ND 74.76 47.96 | 201692-4 to| 20. | Nickel Plated | Short | 13.08 | 41.66 | 45.62 | 33.02 | A30109-ND 57.29 46.38 | 201227-2 
3 | 160 | Phenolic - - — | a30228-ND 46.59 29.89 | 202799-2 26 Steel Short | 16.26 | 42.85 | 45.62 | 32.92 | A30108-ND 30.72 24.88 | 201169-2 
a - 34 Long | 21.03 | 52.37 | 62.69 | 50.01 | A30117-ND 32.21 26.08 | 201384-2 
CF Position with Center Fasteners (Receptacle) 34 Short | 21.03 | 52.37 | 45.24 | 32.54 | A30107-ND 47.63 38.56 | 201165-2 
2 104 Black — — _— A30198-ND 30.48 19.55 | 201532-4 One-Piece Shields, 90° Cable Exit — RoHS Compliant 
3 | 160 | Phenolic - - — | a80229-ND 49.66 31.86 | 202800-2 =] 34 Steel Short | — | — | — | — |A30197-ND 25.01 20.25 | 201469-2 
Two-Piece Shields, 45° Cable Exit — RoHS Compliant 
i T04CFA] Short | — | — | — | — |A30217-ND 38.66 31.30 | 202169-1 
Protective Hardware —}ioacra} Nickel Plated) shot | — | — ] — | — |asozi5-nD 39.59 32.05 | 202110-1 
160CFA Short | — | — | — | — | A30227-ND 71.46 57.86 | 202798-1 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each + | AMP a 
Fig.| Pos. Material A B Cc Part No. 1 100 | Part No. pi é 
Pin Hoods, Internal Open-End — RoHS Compliant Strain Relief Hardware 
6 Nickel 25.4 127 18.24 | A30234-ND 22.43 18.16 | 204258-6 No. of Cable Opening Body | Digi-Key Price Each AMP 
| 4 pated | 3t75 | 1397 | 1824 | Ag0te8-ND 8.65 7.01 | 201363-4 Bos ions mde CO) Sty es STUNG: LOOK martNe: 
26 Stic 41.45 18.42 | 18.24 | A30125-ND 11.78 9.54 | 201785-4 Cable Clamps 
34 50.8 22.35 | 18.24 |A30202-ND 11.82 9.58 | 201786-4 6 7.75 x 3.94 Short ] A30230-ND@ 13.46 10.90 |  203432-1 
> - 14 13.46 x 8.51 Long | A30205-ND 10.58 8.57 | 201843-1 
Pin Hoods, Internal Closed-End — RoHS Compliant 14 13.46 x 8.51 Long | A33432-ND@ 10.00 8.10 |  201843-3 
34 54d 2035 | 1745 |A30136-ND 13.50 10.94 | 202434-4 14 13.46 x 8.51 Short | A30160-ND 13.99 11.33 |  200686-1 
50 Nickel | 73.02 | 2418 | 17.45 | A30223-ND 9.35 7.57 | 202394-2 20 19.81x851 Short RSSOIssin0) 18.63, 15.08'| 2012871 
5 | 75 Plated 70.23 | 33.27 | 17.45 | A30190-ND 742 5.7 | 201369-4 Bs ee ee oe thee a Syteie 
104 Steel 75.57 44.2 17.45 | A30116-ND 22.09 17.89 | 201364-4 oe dpaieqoee chat RCND ona jaa Babette 
160CFA 75.57 51.82 | 17.45 |A30231-ND 16.99 13.76 | 203743-4 34 19.81x127 Long | A30207-ND 44.87 4204 201846-1 
Pin Hoods, External Closed-End — RoHS Compliant 34 19.81 x 10.8 Short | A30177-ND 9.49 7.69 | 201224-1 
; 34 19.81 x 10.8 Short | A33437-ND@ 9.49 7.69 | 201224-7 
26 | Aluminum | 47.75 20.62 | 17.45 |A30112-ND 19.74 15.98 | 201349-2 4 38.19.14 Long | A30124-ND@ 98.98 3156 | 2017661 
34 Iridite 57.15 25.4 17.45 | A30113-ND 16.51 13.37 | 201350-2 50 28.58 x 17.15 Long A30208-ND@ 15.02 12.16 201847-1 
50 72.96 254 1745 |A30118ND 1413 1145 | 2013005 50 28.58 x 13.97 Short | A30176-ND 15.06 12.19 |  201182-1 
6 | 75 Nickel | 72.26 | 3454 | 1745 |A30189-ND 11.57 9.37 | 201368-4 50 28.58 x 13.97 Short MRSS eb 15.06 12.19] 2010824 
104 Plated 76.84 | 45.72 | 17.45 | A30111-ND 14.74 11.94 | 201346-4 i 28.58 x 23.5 Long | A30209-ND 14.60 11.82 | 201848-1 
104CFA | — Steel 7722 | 34.04 | 1824 |As0216-ND 9.28 7.52 | 202119-2 ie pane Kee Long Renee ieeo Ne | eee 
160CFA 76.84 53.34 | 17.45 | A30140-ND 32.13 26.01 | 203744-4 404 28.58 x 31.37 Long | A30126-ND 50.58 4257 | 201849-4 
Pin Hoods, External Open-End with Flanges — RoHS Compliant 104 28.58 x 31.37 Long A33441-ND@ 52.58 42.57 201849-3 
34 Nickel 73.02 22.63 17.45 | A30130-ND 24.07 19.49 | 202095-5 @ RoHS Compliant ACF =Center Fastener  Long-Long Turnable Jackscrews are used only 
7 M4 Plated 85.73 14.35 17.45 | A30133-ND 19.07 15.44 | 202165-5 with Two-Piece Shields on the connector sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per 
fe " assembly. § Without Spacers + Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without 
50 Steel 88.09 22.63 | 17.45 | A30131-ND 19.03 15.41 | 202096-5 qulde\sockets (Continued) 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Fastening Hardware 


AMP M Series Pin and Socket Connectors (Cont.) 


Guide Hardware 


Standard Digi-Key Price Each AMP Standard Digi-Key Price Each AMP. 
Style Connectors Used Part No. 1 100 Part No. Type Connectors Used Part No. 4 100 Part No. 
Turnable Jackscrews, 6-32 Double Lead Thread Center Pin 6,14,20.26 34. A30152-ND® 3.09 2.50 | 200389-2 
Long-Long Male 50, (90° shield | A30211-NDO® 6.13 4.97 | 201911-1 ae ae 44, 50, 75 and 104 eee Nae ce oa soaen a 
Long-Long Female | only) 75 and 104 | A30210-ND0@ 8.51 6.89 | 201910-1 ene one z : : 
Corner Pin A30162-ND 3.32 2.69 200833-2 
heh eae 20, 26, 34, oaths a. ai esting Corner Pin A33447-ND@ 3.13 2.54 | 1-200833-1 
heats 41 and 50 pies) : 2 Li Corner Socket 34 and 50 A30163-ND 3.44 2.79 | 200835-2 
Long Female NEES ANDO o2 ero || “1200867 Comer Socket A33448-ND@ 3.26 2.64 | 1-200835-1 
Short Male 6, 14, 20, 26, 34, | A30166-ND® 3.80 3.08 | 200868-1 Corner Socket A30141-ND® 14.83 12.01 | 203964-1 
Short Female 41, 50,75 and 104 | A30167-ND® 3.38 2.74 | 200870-1 Corner Pin A30171-ND 3.32 2.69 201046-2 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30192-ND® 4.10 3.32 | 201388-1 Corner Pin 75, 104, A33449-ND® 3.13 2.54 1-201046-2 
Short-Short Female | 41, 50,75 and 104 | A30193-ND@ 3.13 2.54 | 201389-1 Corner Socket and 160CF* A30172-ND@ 3.49 2.83 | 201047-2 
Fixed Jackscrews — Double Lead Thread Corner Socket A30232-ND® 12.52 10.14 203966-1 
Male = ‘A30169-ND 2.42 1.72 | 200874-1 pais oe fas aa or ee aie 
Male = A33442-ND@ 2.02 1.64 | 1-200874-2 piglet Soe : : ie 
Corner Pin A30218-ND§ 5.86 4.75 202173-1 
remale ~ SON O NG, oie ee 4) 2008751 Corner Pin A33451-ND§@ 5.54 4.49 | 202173-7 
Female = ESSE NUS, 208 SHO: POOR IS 2 Corner Socket 104CF* A30220-ND 5.99 4.85 | 202174-1 
Turnable Jackscrews, 6-32 Single Lead Thread Corner Socket A33452-ND@ 5.65 4.58 | 202174-5 
Long-Long Male 50, (90° shield A30145-ND0® 6.34 5.14 | 207234-1 Corner Socket A30221-ND§® 5.33 4.32 202174-4 
Long-Long Female only) 75 and 104 A30146-ND0® 6.03 4.88 | 207235-1 Corner Socket A30144-ND@ 11.21 9.08 204099-2 
Long Male A30194-ND 3.57 2.89 | 201413-1 Long Pin A30121-NDt® 12.18 9.86 201540-1 
Long Male 20, 26, 34, A34342-ND@ 3.57 2.89 | 201413-4 Tool, Nut Driver (4-40) A30147-ND 43.14 — | 811262-1 
Long Female 41 and 50 A30195-ND 3.70 3.00 | 201414-1 Tool, Nut Driver (6-32) A30148-ND 71.09 — | 811262-2 
Long Female A34343-ND® 3.70 3.00 | 201414-4 
Short Male 6, 14, 20, 26, 34, | A30105-ND® 7.85 6.36 | 201087-1 Tools 
Short Female 41, 50,75 and 104 | A30106-ND® 5.99 4.85 | 201088-1 Digi-Key Price AMP 
Short-Short Male | 6, 14, 20, 26,34, | A30203-ND¢@ 4.28 3.47 | 201827-1 Description Part No. Each PartNon 
Short-Short Female | 41, 50,75 and 104 | A30204-ND@ 3.36 2.72 | 201828-1 
= 5 Series 1 Contacts 
Fixed Jackscrews — Single Lead Thread 
Male _ A30174-ND 2.14 1.74 201092-1 Hand Tool, Pro-Crimper,Handle Only, without Dies A9996-ND 66.00 354940-1 
Male = RE eA raed 1.65" |)-.201082-4 Die Set CPC Conn A9919-ND 103.50 58495-2 
Female = A30173-ND 2.39 1.94 | 201089-1 . 
Female = A33445-ND@ 2.29 1.86 201089-4 Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 305183 
Assembly Tool for Roll Pins A30149-ND 347.63 = 91016-2 Crimp Tool, Pro-Crimper II with Dies A9920-ND 145.50 58495-1 
Locking Springs — RoHS Compliant Crimp Tool, 26-24 AWG, Certified - Crimp A9951-ND 519.12 91515-1 
Male 6, 14, A30212-ND 1.79 1.45 | 201921-1 ‘ ae < 
Fervale 20 and 41 A30213-ND 166 1.35 201922-1 Crimp Tool, 24-20 AWG, Certified — Crimp A9839-ND 519.12 91523-1 
Male 3 A30128-ND 7.85 6.36 | 201923-4 Crimp Tool, Ratcheting 18-16 AWG A9841-ND 468.14 91505-1 
Female A30127-ND$ 2.84 2.30 | 201918-1 Rauere ji eeeicerienes ou ‘ona tumnableslae deal with tanh 
@ Ro compliant —_A CF = Center Fastener ong-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece 
Male 34 A30214-ND 3.21 2.61 201925-1 Shields on the connector sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly.  § Without Spacers 
Female and 50 A30129-ND 3.68 2.98 | 201926-1 t Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets. 
Contacts CONTACT FINISH: A: Selective gold with 30 gold on electrical engagement area over 50u nickel on entire contact. B: Duplex plated 30 gold in mating area over 50p nickel on contact body; 
bright tin-lead on solder tab. F: Bright tin-lead on entire contact. 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Tape and Reel 
Descrip- Size Diameter Contact Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP 
tion AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
Series 1 — Crimp 
Pin F = _— — = A25084CT-ND 51.92 237.96 = _— 66425-6 
Socket F = _— —- = A25085CT-ND 71.51 327.77 A25085TR-ND 357.57/M 66424-6 
30-26 -040 - .060 
Pin A25092-ND@ 12.24 85.51 66429-4 A25092CT-ND® 74.84 342.99 A25092TR-ND® 374.18/M 66425-8 
Socket A25093-ND@ 24.40 170.41 66428-4 A25093CT-ND® 87.72 402.06 A25093TR-ND® 438.62/M 66424-8 
Pin F = — =) |= A1324CT-ND 38.52 176.55 = _ 66106-6 
Pin 26-24 -035 - .055 A A1344-ND@ 9.23 64.46 | 66107-4 A1344CT-ND® 64.79 296.97 | A1344TR-ND@ 323.97/M | 66106-8 
Socket A A1345-ND® 11.03 77.07 66109-4 A1345CT-ND® 80.53 369.09 A1345TR-ND® 402.65/M 66108-8 
Pin A A1342-ND® 7.20 50.32 66103-4 A1342CT-ND® 63.55 291.25 A1342TR-ND® 317.73/M 66102-9 
24-20 -040 - .080 
Socket A A1343-ND® 11.58 80.86 66105-4 A1343CT-ND® 76.35 349.92 A1343TR-ND® 381.74/M 66104-9 
Pin A A1648-ND® 6.98 48.77 66400-4 A1648CT-ND® 68.21 312.61 A1648TR-ND® 341.03/M 66332-8 
24 -20 -080 -.100 
Socket A A1661-ND® 8.33 58.20 66399-4 A1661CT-ND® 84.55 387.52 A1661TR-ND® 422.75/M 66331-8 
Pin A A1340-ND® 7.24 50.57 66099-4 A1340CT-ND® 68.43 313.62 A1340TR-ND® 342.14/M 66098-9 
18-16 -080 - .100 
Socket A A16080-ND® 8.60 60.08 66101-4 A16080CT-ND® 75.74 347.12 A16080TR-ND® 378.68/M 66100-9 
Pin A A1650-ND® 9.33 65.14 66361-4 A1650CT-ND® 64.78 296.92 A1650TR-ND® 323.91/M 1-66359-0 
18-14 -080 - .100 
Socket A A1341-ND® 10.42 72.79 66360-4 A1341CT-ND® 84.39 386.79 A1341TR-ND® 421.95/M 1-66358-0 
Socket F A25130-ND 7.29 50.92 66601-1 = = = = = = 
Pin 18-14 -110 - .150 A A25131-ND® 6.99 48.83 66602-2 A25131CT-ND® 68.23 312.70 A25131TR-ND® 341.13/M 66597-2 
Socket A A25012-ND® 7.72 53.94 66601-2 A25012CT-ND® 83.85 384.31 A25012TR-ND® 419.25/M 66598-2 
Series 1 — Solder Tab 
Pin = = B A16081-ND 26.30 183.70 202236-1 = = = = = = 


@ RoHS Compliant 
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= Tyco Electronics AMP .050” (1.27mm) Connectors 


Authorized Distributor 


Fig. 5 Fig. 6 
Housing: Polyester, Black, 94V-0. Housing: Glass-filled 


Connector will terminate .63 polyester, rated 94V-0, 


centerline flat ribbon cable, #30 AWG black Comlacts: Fospror 
solid, PVC insulation bronze, selectively plated 
i . with min. of 30p gold in 


Terminals: Phosphor bronze with mating area and tin-lead in 
0.76um minimum gold in contact solder tail area 
Housing & Tine Plate: Glass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LCP, rated 94V-0, black for | 24 and 3.81um minimum tin on Retention Leg (Board 
terminating area, all over 1.27um Lock): Brass, tin-lead 
minimum nickel. plated ‘ 


High Temperature. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with minimum of 30p gold in mating 
area and tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


Fig. 8 
Housing: Glass-filled polyester, . 
rated 94\/-0, black " Housing: LCP, rated 94V-0, black 


Contacts: Phosphor bronze, sel- : F 
ectively plated with minimum of Contacts: Phosphor bronze, selectively plated 


30u gold in mating area and tin- with minimum of 30p gold in mating area and 
lead in solder tail area tin-lead in solder tail area 
Retention Leg (Board Lock): 


Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless Steel Brass, tin-lead plated 


(Use with Fig. 6) 


Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated 


Fig. 10 Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
rae 5 or gray 

Housing: Glass filled nylon, rated Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30y gold 

94V-0, black on mating end; 50p tin-lead on termination end; all 

Contacts: Phosphor bronze, e = underplated 50 nickel 

selectively plated with minimum Shell: Steel, plated 20)! bright tin-lead over 50 copper 

of 12p gold in mating area and DS Zap, Shell (RoHS Compliant): Steel, plated 20p tin-nickel over 

tin-lead in solder tail area PS 150, copper 

Shield: Carbon steel, tin-cobalt Recommended Wire Size: 28 AWG or 30 AWG, solid or 

plated stranded, with a .029-.036 (0.74-0.91) insulation diameter 


Fig. 12 


Housing and Covers: Therm- 
oplastic, 94V-0 rated, black 


Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p tin-lead on termination 
end; all underplated 50p nickel 


Shell: Steel, plated 200 bright tin- \ Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless steel 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief Staple: Steel, plated tin-lead over nickel 
lead over 50) copper (Use with Fig. 13) 


Backshell: Zinc, plated nickel 

over copper 

dJackscrews: Stainless steel or 

steel, black electroless nickel 

plated 

Jackscrew Caps: Polyolefin 

or PVC, black 

2-56 and 4-40 Screws: 

Stainless steel Backshell: Zinc Boot: PVC, Black Jackscrews: 


train Rolle Slanle: hie Stainless steel and PVC, black Staple: Carbon steel, | Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Shell: Steel, plated 200y bright tin over 50u copper Bracket: 
ery a a. over nickel (Use | plated 50u tin-lead over 50y nickel 2-56 Screws: | inc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30y gold on mating end; 50) 
with Fig. 13) Stainless steel (Use with Fig. 13) bright tin-lead in termination area, all underplated 50 nickel 


No. Dimension Price No. Dimension Price 
_ | of oe A Digi-Key Each AMP of A Digi-Key Each AMP 
Fig. |Pos.| Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos.| Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (VESA Media Bus Standard) 14 1.163 (29.54) | A33471-ND® 7.38 5.90 | 2-5178238-1 
20 | Vert. Plug with Locks, Standard .949 (24.05) | A33453-ND@ 7.15 5.72 | 5-5175473-1 20 1.313 (33.35) | A33472-ND@ 5.70 4.56 | 2-5178238-2 
40 | Vert. Plug with Locks, High Temp. 1.447 (36.75) | A33454-ND® 2.85 2.28) 1734100-4 8 | 26 |Right Angle Receptacle, Board Lock | 1.463 (37.16) | A33473-ND@ 7.35 5.88 | 2-5178238-4 
50 | Vert. Plug with Locks, Standard 1.697 (43.10) | A33455-ND® 11.38 9.10 | 5-5175473-6 50 2.063 (52.40) | A33474-ND@ 4003 8.02 | 2-5178238-7 
68 | Vertical Plug 2.147 (54.53) | A33456-ND@ 3.73 2.98 | 1734100-7 . § : 
1 | 80 | Vert. Plug with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A26154-ND 12.30 9.84 | 5-175473-9 ee 2.513 (63.89) (ASSIS NDS, NOG: 8.82 [esbUraeeers 
80 | Vert. Plug with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A33457-ND@ 12.08 9.66 | 5-5175473-9 9 | 14 [Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.163 (29.54) | A26144-ND 7.53 6.02 | 557153-3 
a0 Vet. Pig wih Locks, High Temp. 2a hee leg ae iret ieee — | 68 | Right Angle Header, Board Lock 2.515 (63.90) | A33476-ND@ 46.65 38.88 | 2-5174225-5 
ert Plug with Locks, High Te 9d7 (74: d 333.86 1-1734100- 
100 | Vert. Plug with Locks, High Temp. _| 2.947 (74.85) | A33459-ND® 4.83 3.86 | 1-1734100-0 CHAMROEOS0IA 22mm EMC ODN ECIOrS 
80 | Vert. Recept. with Locks, High Temp. | 2.447 (62.15) | A31782-ND@ 3.33 2.66 | 1734101-8 80 | Vert. Recept, 12mm, B=.38 (9.70) —_} 2.453 (62.30) | A33477-ND® 15.20 12.16 | 5176372-3 
2 |100] Vert. Recept. with Locks, Standard —_ | 2.947 (74.85) | A26158-ND 24.90 19.92 | 6-175475-0 10 | 80 | Vert. Recept., 13mm, B=.42 (10.70) 2.453 (62.30) | A26147-ND 22.70 18.16 | 176373-3 
100 | Vert. Recept. with Locks, Standard _| 2.947 (74.85) | A33460-ND@ 17.08 13.66 | 6-5175475-0 100 | Vert. Recept., 16mm, B=.54 (13.70) _ | 2.953 (75.00) | A26148-ND 21.48 17.18 | 176376-4 
40 1.391 (35.33) | A33461-ND@ 2.78 2.22 | 1734099-4 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 
50 1.641 (41.68) | A33462-ND@ 2.88 2.30 | 1734099-5 Gakia Blane - 
4-| 68: | pai Andie Pina: Standard 2.091 (53.11) | A33463-ND® 12.68 10.14 | 5-5175472-8 oe eee See eere 
6g; | eee nate Ug: 2.091 (53.11) | A33464-ND@ 3.38 2.70 | 1734099-7 26 | With Wire Lacing Term. Covers Black | .979 (24.87) | A31783-ND® 8.75 7.00 |5750913-2 
80 2.391 (60.73) | A97695-ND@ 5.90 4.72 | 1734099-8 26 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | .979 (24.87) | A31784-ND@ 8.33 6.66 | 1-5750913-2 
100 2.891 (73.43) | A33465-ND@ 5.58 4.46 | 1-1734099-0 50 |With Wire Lacing Term. Covers Black | 1.579 (40.11) | A33480-ND® 8.65 6.92 | 5750913-5 
40 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.391 (35.33) | A83466-ND@ 2.90 2.32 | 1734037-4 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11) | A3302-ND 7.75 6.20 | 1-750913-5 
50 Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.641 (41.68) | A33467-ND@ 3.13 2.50 | 1734037-5 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11) | A31785-ND® 8.40 6.72 | 1-5750913-5 
4 | 50 |Right Angle Receptacle, Standard | 1.641 (41.68) | A33468-ND@ 12.48 9.98 | 5-5175474-6 68 | With Wire Lacing Term. Covers Black | 2.029 (51.54) | A31786-ND@ 7.35 5.88 |5750913-7 
60 | Right Angle Receptacle, Standard 1.891 (48.03) | A97694-ND 12.25 9.80 | 5-5175474-7 " ; ' 
80 | Right Angle Receptacle, High Temp. _| 2.391 (60.73) | A33469-ND@ 398 3.18 | 1734037-1 68 With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.029 (51.54) | A31787-ND@ 7.20 5.76 | 1-5750913-7 
100| Right Angle Receptacle, High Temp. | 2.891 (73.43) | A33470-ND@ 4.55 3.64 | 1-1734037-0 i ie ae pate ou eee ae ap peeve ee ee (oe 
7 zi = = A ith Wire Lacing Term. Covers Gray A - i . + - 
rm CHAMESEO2Ca (i: 2imm), ae co Bons eal rrr 11 | 56 |Replacement Lacing Term. Cover Gray | .965 (24.51) | A23680-ND@ 148 1.18 | 1-750877-2 
2 80 Vert. Recept. with Locks, High Temp. 2717 (69.00) A97701-ND 890 7.12|787311-4 2 alse bproe all ale ee ee eae ae pe ee: 
; a r eplacement Lacing lerm. Cover Gray e i: * id a = " 
22 VA Recent with Rocks, Hah Temp. 1716 (00.88) eSieauaNe 10.2 = 8.18 | TELGReS 68 | Replacement Lacing Term. Cover Black |2.015 (51.18) | A23685-ND@ 4.03 .82|750877-7 
CHAMP2® .050” (1.27mm) Series I (Ribbon Cable)}— RoHS Compliant 68 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.015 (51.18) | A23682-ND® 1.05 84 | 1-750877-7 
5 | 68 | Receptacle, Ribbon Cable 2.147 (54.53) | A97696-ND 5.65 4.52 | 1734098-7 100 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.815 (71.50) | A23683-ND@ 1.05 84 1-750877-9 
CHAMP2® .050” (1.27mm) Series Il (Wire-To-Board) 20 829 (21.06) | A31788-ND 5.85 4.68 |5749111-1 
6 | 25 | plug cable Connector 1.024 (26.00) | A32495-ND® 7.63 6.10 | 2-5175677-4 26 | With Assembled Terminal Covers 979 (24.87) | A33482-ND@ 7.95 6.36 | 1-5749111-0 
50 1.626 (41.30) | A32496-ND@ 11.58 9.26 | 2-5175677-7 50 1.579 (40.11) | A33483-ND® 5.85 4.68 |5749111-4 
7 | 26 [Enclosure Kits 1.319 (33.50) | A26138-ND@ 5.95 4.76 | 176793-4 RoHS Compliant (Continued) 
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Authorized Distributor 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; 
50p bright tin-lead in termination area, all underplated 50 
nickel Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 
and 32 AWG solid or stranded, PVC, flat ribbon cable 
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AMP .050” (1.27mm) Connectors (cont.) 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p 
copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 
tin-lead on solder end; all underplated 50p nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: 


Steel, plated 200p bright tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated 
nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p 
gold on mating end; 120p tin-lead on solder end; all underplated 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 30y gold on contact 
area; tin-lead on solder area; all underplated 50 nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p 
copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 
tin-lead on solder end; all underplated 50p) nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200p bright 
tin over 50p copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, 
duplex plated 30 gold on mating end, 120p (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all 


High density interface PCB mount connectors meet the 
requirements of Versa Module Europe (VME) bussing per 
SBus standards. Available in configurations for parallel 
board stacking as required by SBus specifications. Housing: 
Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Phosphor 
bronze, plated; 30 gold on mating end, 150 tin-lead on 


solder tail, all over 50p nickel underplating 


50p nickel underplated 50p: nickel 
No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP. 

Fig. |Pos.) Description Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
68 2.029 (51.54) | A31789-ND@ 8.13 6.50 | 5749111-6 
80 With Assembled Terminal Covers 2.329 (59.16) | A31790-ND® 20.90 16.72 | 5749111-7 
100 2.829 (71.86) | A33484-ND@ 22.38 17.90 | 5749111-8 
120 3.329 (84.56) | A35099-ND® 30.28 24.22 | 5749111-9 
26 .979 (24.87) | A23690-ND 8.30 6.64 | 749621-2 

11 26 .979 (24.87) | A31791-ND® 5.85 4.68 | 5749621-2 
28 1.029 (26.14) | A31792-ND@ 10.28 8.22 | 5749621-3 
40 1.329 (33.76) | A31793-ND® 5.85 4.68 | 5749621-4 
50 |With Unassembled Terminal Covers | 1.579 (40.11) | A31794-ND® 5.35 4.28 | 5749621-5 
68 2.029 (51.54) | A31795-ND® 5.85 4.68 | 5749621-7 
80 2.329 (59.16) | A31796-ND@ 17.50 14.00 | 5749621-8 
100 2.829 (71.86) | A33485-ND® 15.50 12.40 | 5749621-9 

Shielded Receptacles — RoHS Compliant 

50 |with Assembled Terminal Covers _| 1-579 (40.11) | A31799-ND 13.30 10.64 | 5749210-5 
68 2.029 (51.54) | A31800-ND 16.48 13.18 | 5749210-7 

2 50 1.579 (40.11) | A33486-ND 26.58 21.26 | 5749699-5 
68 |With Unassembled Terminal Covers | 2.029 (51.54) | A33487-ND 11.58 9.26 | 5749699-7 
100 2.829 (71.86) | A31801-ND 27.50 22.00 | 5749699-8 
68 | With Lacing Terminal Covers 2.029 (51.54) | A33488-ND 8.98 7.18 | 5786860-7 


Straight and Angled Exit RFI/EMI Shielded Backshell Kits 


20 | straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | 433489-ND@ 10.08. 2616 /84019071 

40 A33490-ND® 10.93 8.74 |5749192-1 
50 | straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02) |1.395 (35.43) | 428548-ND pte ad eter 

50 A33491-ND® 10.65 8.52 |5749193-1 
13 | 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16 ) | 1.395 (35.43) | A31802-ND@ 8.00 6.40 | 5749193-2 
68 1.405 (35.69) | A3308-ND 12.25 9.80 | 749195-2 

6B 5| goes erected 1.405 (35.69) | A33492-ND@ 11.25 9.00 |5749195-2 

go | Staight with Spring Latches 4.600 (40.64) | A23549-ND@ 14.35 11.48 | 749196-2 
100 1.725 (43.82) | A33493-ND@ 16.68 13.34 |5749197-1 

20 1.290 (32.77) | A23551-ND 11.63 9.30 |749199-1 

20 1.290 (32.77) | A33494-ND@ 10.00 8.00 |5749199-1 

26 1.290 (32.77) | A23590-ND 13.45 10.76 | 749609-1 

26 1.290 (32.77) | A33495-ND@ 11.55 9.24 |5749609-1 

50 1.395 (35.43) | A23552-ND 14.63 11.70 | 749202-2 

50 1.395 (35.43) | A33496-ND@ 12.83 10.26 | 5749202-2 

14 | 68 |Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | A23585-ND 16.33 13.06 | 749204-1 
68 1.405 (35.69) | A33497-ND@ 14.70 11.76 |5749204-1 

68 1.405 (35.69) | A23586-ND 17.30 13.84 | 749204-2 

68 1.405 (35.69) | A33498-ND@ 14.88 11.90 |5749204-2 

80 1.600 (40.64) | A23587-ND 14.90 11.92 | 749205-1 

80 1.600 (40.64) | A33499-ND® 16.30 13.04 |5749205-1 
100 1.725 (43.82) | A33500-ND® 18.33 14.66 |5749206-1 

26 1.290 (32.77) | A23589-ND 7.35 5.88 | 749608-1 

15 | 26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A33501-ND® 633 5.06 | 749608-2 
50 1.800 (45.72) | A33502-ND@ 7.75 6.20 |5749889-3 

Shielded Backshell Kits 

50 1.270 (32.26) | A23543-ND 16.98 13.58 | 749080-1 

50 4.270 (32.26) | A33503-ND® 14.88 11.90 |5749080-1 

4g 100 Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05) | A23544-ND 21.63 17.30 | 749081-1 
100 1.695 (43.05) | A33504-ND@ 18.60 14.88 |5749081-1 
100 2.082 (52.88) | A33505-ND® 18.60 14.88 |5749854-1 
100 | Straight w/ Female #4-40 Jackscrews | 1.695 (43.05) | A35100-ND® 18.95 15.16 | 5749081-2 
Straight with Male #2-56 Jackscrews A3309-ND 18.08 14.46 | 750752-1 

17 | 68 | Straight with Male 42-56 Jackscrews | 1.887 (47.93) | A33506-ND@ 15.48 12.38 |5750752-1 
Straight w/ Female #4-40 Jackscrews A33507-ND® 17.15 13.72 | 5750752-2 


No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP. 
Fig. |Pos.) Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Panel Mount Receptacle Assemblies 
26 | iai F 1.465 (37.21) | A31803-ND® 11.93 9.54 | 1-749611-2 
With Rails, 2-56 Threaded Hol 
18S) gous ree 2.065 (52.45) | A33508-ND@ 15.70 12.56 | 5-749611-5 
Without Rails, 4-40 Threaded Holes A3313-ND 15.70 12.56 | 750640-1 
19) 50 | Assembled Standard 2.065 (52.45) | p33509-NDe 15.70 12.56 |5-750640-1 
68 Without Rails, 2-56 Threaded Holes 2.515 (63.88) A23624-ND 18.95 15.16 | 749656-7 
Assembled Standard A33510-ND® 18.95 15.16 | 1-749656-2 
20 | 68 2.515 (63.88) | A26137-ND 18.95 15.16 | 749877-7 
68 | Without Rails and Latch Blocks 2.515 (63.88) | A33511-ND® 18.95 15.16 | 5-749877-7 
100 3.315 (84.20) | A23724-ND 25.68 20.54 | 749877-9 
— | 50 | Without Rails and Latch Blocks, Plug | 2.065 (52.45) | A23725-ND 18.38 14.70 | 749879-5 
Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 
A 2.023 (51.30) | A23711-ND 3.23 2.58 | 786090-7 
Unshielded for 
es 2.023 (51.30) | A31805-ND® 2.63 2.10 | 5786090-7 
.025 (0.64) Centerline Ribbon Cabl 
ot | 68 (0.64) Centerline Ribbon Cable) 095 (5150) | a35101-ND® 3.80 3.04 |5390377-7 
Backshell Kit with Spring Latches» 445 (61 34) | 435102-ND@ 13.23 10.58 | 787032-7 
for 68 Position Plug 
Right Angle Receptacle Headers 
Without Rails, with Boardlocks, i 2 
40 “100 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10) | A31806-ND® 7.28 5.82 | 5787170-4 
Without Rails, with Boardlocks, i : 
50 “100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A31807-ND@ 7.80 6.24 | 5787170-5 
Without Rails, without Boardlocks, 2.515 (63.88) A23729-ND 7.25 5.80 | 787169-7 
68 -100 (2.54) Solder Tails i : A33512-ND® 6.78 5.42 | 5787169-7 
Without Rails, with Boardlocks, if x 
22 "100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A31808-ND® 6.60 5.28 | 5787170-7 
Without Rails, without Boardlocks. 
: . 3.315 (84.20) | A31809-ND@ 14.80 11.84 | 5787169-9 
-100 (2.54) Solder Tails ( ) 
Without Rails, without Boardlocks. 
: : 3.315 (84.20) | A35092-ND® 17.50 14.00 | 5787170-9 
100 | 400 (2.54) Solder Tails (84.20) 
Without Rails, with Boardlocks, y Y 
“120 (3.05) Solder Tails 3.315 (84.20) | A31810-ND@ 16.28 13.02 | 5787362-9 
Without Rails, with Boardlocks. 
; 1.465 (37.21) | A35093-ND® 6.08 4.86 | 5787394-2 
26 | 400 (2.54) Solder Tails geet) 
Without Rails, with Boardlocks, A23731-ND 9.50 7.60 | 787082-3 
28 -100 (2.54) Solder Tails 1.515 (38.48) A31811-ND® 8.90 7.12 | 5787082-3 
Without Rails, with Boardlocks, 2.065 (52.45) A31812-ND@ 4.08 3.26 | 5787082-5 
-100 (2.54) Solder Tails . . A3317-ND 21.75 17.40 | 787394-5 
50 | Without Rails, with Boardlocks, 
-100 (2.54) Solder Tails, 2.065 (52.45) | A31813-ND@ 6.25 5.00 | 5787395-5 
23 4-40 Threaded Holes 
Without Rails, with Boardlocks, 2.515 (63.88) A3321-ND 7.00 5.60 | 787082-7 
68 -100 (2.54) Solder Tails : . A31814-ND® 7.83 6.26 | 5787082-7 
Without Rails, without Boardlocks, 2.515 (63.88) A3322-ND 11.65 9.32 | 787394-7 
-100 (2.54) Solder Tails i : A33513-ND® 10.45 8.36 | 5787394-7 
Without Rails, with Boardlocks. 
: i 2.815 (71.50) | A35094-ND@ 13.00 10.40 | 5787394-8 
80 | 400 (2.54) Solder Tails (8) 
Without Rails, with Boardlocks, sd " 
100 "100 (2.54) Solder Tails 3.315 (84.20) | A35091-ND 21.73 17.38 | 1-787082-8 
26 1.465 (37.21) | A23733-ND 7.90 6.32 | 787171-2 
26 |... rae 1.465 (37.21) | A33514-ND® 7.38 5.90 | 1761028-1 
24 | gp | With Ralls, with Boardlocks 4.815 (46.10) | A31815-ND@ 8.75 7.00 |1761028-2 
50 2.065 (52.45) | A31816-ND® 7.38 5.90 | 1761028-3 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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= Tyco Electronics AMP .050” (1.27mm) Plug — Shielded Slimline Cable Connectors 
Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Fig-2 Connector shown partially assembled. Given 
No. Dimension Pace dimensions reflect full assembly. 
of A Digi-Key Each AMP 
Fig. |Pos.| Description Inch (mm) _| Part No. 1 25 | Part No. 
With Rails, with Boardlocks, 
50 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A31819-ND® 11.75 9.40 | 5787266-5 
50 | With Rails, without Boardlocks 2.065 (52.45) | A31817-ND® 7.18 5.74 |5787190-5 : 3 
68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A23736-ND 14.50 11.60 | 787190-7 (31.75) A 
24 | 68 |With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A33515-ND® 10.90 8.72 |5787190-7 Covers: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Shell: 
68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A3323-ND 26.35 21.08 | 787171-7 Steel, plated 2001 minimum bright tin-lead over 50 
68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A33516-ND® 8.40 6.72 | 1761028-4 minimum copper Contacts: Phosphor bronze, duplex ; 
80 [With Rails, without Boardiocks 2.815 (71.50) | A31818-ND® 15.33 12.26 |5787190-8 ea Le Kern 
100 | With Ralls, wath Boardlocks 3.515 (04.20) Emam 22:99 18:34 | 1761028-5 nickel Bracket: Zine. plated 200) minimum nickel over | handles covered with ABS, gray. Inserts: Zinc, plated 
50/ | Right Angle Stacked with Rails, Y : 200) minimum copper Recommended Wire Size: 28 } 200 minimum tin over 200p minimum copper Outside 
50 | B: .906 (23.01) 2.065 (52.45) | A31820-ND@ 28.65 22.92 | 5787656-1 AWG, PVC or polyolefin insulation Covers: Gray and black 
Right Angle Stacked with Rails, A23738-ND 47.43 37.94 | 787678-1 
25 68/ | B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) A33517-ND® 43.08 34.46 | 5787678-1 ; ms Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
68 | Right Angle Stacked with Rails, 2.516 (63.88) | A28739-ND 50.45 40.36 | 787679-1 Fig.| Description = Inch con . Part No. 1 25__| Part No. 
Flat Top, B: 1.156 (29.36) i °°) | n33518-ND® 45.80 36.64 | 5787679-1 1 | Plug Connector wilt masdmunnt OID: A31701-ND 14.60 9.15 | 5750833-1 
9 032 (0.813) 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 2 | Backshell Kit, Unkeyed 250 ~ .280 (6.35 ~ 7.11) A23765-ND 21.48 17.18 | 750850-1 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A31821-ND@ 10.25 8.20 |5749070-5 J 280 ~ 310 (7.11 ~ 7.87) A23766-ND 18.90__15.12 | 750850-3 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 12.65 10.12 | 786555-5 @ RoHS Compliant 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A33519-ND® 16.15 12.92 |5786555-5 
68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A31822-ND@ 8.75 7.00 | 5749070-7 
ng 88 |-173 (4.39) ACTION PIN Tal 2.515 (63.88) | A31823-ND® 12.45 9.96 |5786555-7 .050” X .050” Board to Connectors 
68 | 280 (7.11) ACTION PIN Tal 2.515 (63.88) | A23744-ND 25.23 20.18 | 786557-7 Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 
68 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33520-ND@ 15.93 12.74 | 5786557-7 Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in 
400 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A31824-ND@ 17.95 14.36 | 5749070-9 mating area. 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 36.45 29.16 | 786555-9 
100 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A33521-ND@ 34.05 27.24 | 5786555-9 Head 
leader 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
28 1.515 (38.48) | A23747-ND 10.03 8.02 | 749721-3 joood [ 
28 + 1.515 (38.48) | A33522-ND® 8.28 6.62 | 5749721-3 vOT 505 
Bp. 1) Solder Tal 2.065 (52.45) | A31825-ND® 9.60 7.68 |5749721-5 7) o50 (127) 72) 
27 | 68 2.515 (63.88) | A31826-ND® 740 5.92 |5749721-7 
50 2.065 (52.45) | A35096-ND® 12.78 10.22 |5786155-5 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 11.98 9.58 | 786155-7 
68 2.515 (63.88) | A33523-ND® 11.18 8.94 | 5786155-7 se? (4.75) 028 (0.71) 
Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks | A— 1 
i 
20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 8.30 6.64 | 786554-1 A B 050 (1.27 
20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A33524-ND® 7.75 6.20 | 5786554-1 . (1.27) 
26 |.125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 10.28 8.22 | 749069-2 
26 |.125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A33525-ND® 7.58 6.06 | 5749069-2 
26 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 8.55 6.84 | 786554-2 nal Dimension 
26 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A33526-ND® 8.00 6.40 | 5786554-2 of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
40 |.125 (3.18) Solder Tail 1.815 (46.10) | A35095-ND@ 11.50 9.20 )5749069-4 Post ry B (Mated Height) | Part No. 1 25 | Part No. 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23754-ND 8.95 7.16 | 749069-5 Vertical Dual R Surf: M Head 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A33527-ND@ 8.38 6.70 | 5749069-5 ertical Dual Row Surface Mount Headers 
9g 50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A31827-ND@ 10.30 8.24 | 5786554-5 20 .622 (15.80) .250 (6.35) A31866-ND® 3.99 3.60 | 5-104655-3 
50 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A35098-ND® 18.90 15.12 |5786556-5 50 |) 1.372 (34.85) -250 (6.35) A3108-ND 7.02 6.32 | 104655-6 
68 | 125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 10.28 8.22] 749069-7 50 | 1.372 (34.85) 250 (6.95) ee oe ee ad B69: | Sal 016556 
68 | 125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A33528-ND@ 9.60 7.68 |5749069-7 70 | 1.872 (47.55) 250 (6.35) oe ie #19: | :1OAGSO8 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23757-ND 16.08 12.86 | 786554-7 70_| 1.872 (47.55) -250 (6.35) A33534-ND@ 7.47 6.73 | 5-104655-8 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33529-ND® 15.03 12.02 | 5786554-7 100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A3110-ND 10.47 9.43 | 1-104655-1 
80 |.125 (3.18) Solder Tail 2.815 (71.50) | A29112-ND 21.09 17.58 | 749069-8 100 | 2.622 (66.60) -250 (6.95) JASSSS5-NDe. 9.81 8.83 | 6-104655-1 
80 |.125 (3.18) Solder Tail 2.815 (71.50) | A33530-ND® 19.77 16.48 |5749069-8 20 | — .622 (15.80) 320 (8.13) A3111-ND 4.29 3.87 | 104656-2 
400 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 20.73 16.58 | 749069-9 20 |  .622 (15.80) 320 (8.13) A33536-ND@ 3.99 3.60 | 5-104656-2 
400 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A33531-ND@ 17.60 14.08 | 5749069-9 30 | .872 (22.15) 320 (8.13) A29138-ND 5.19 4.68 | 104656-3 
100 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A35097-ND® 34.05 27.24 | 5786554-9 30 872 (22.15) -320 (8.13) A33537-ND® 4.89 4.41 | 5-104656-3 
Sisco 40 | tize\eas) | s00 (eis) | AS9SGeND® Ses 5.35 |s-1046s6-4 
29 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A23618-ND 14.13 11.30 | 174683-8 50 1.372 (34.85) .320 (8.13) A3112-ND 7.02 6.32 | 104656-5 
96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A33532-ND@ 14.58 11.66 | 5174683-8 50 1.372 (34.85) .320 (8.13) A33539-ND@ 6.54 5.89 |5-104656-5 
@ RoHS Compliant 70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A3113-ND 8.01 7.21 | 104656-7 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A33540-ND® 7.50 6.75 | 5-104656-7 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A3114-ND 10.47 9.43 | 1-104656-0 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A33541-ND® 9.81 8.83 | 6-104656-0 
20 -622 (15.80) -390 (9.91) A3115-ND 4.29 3.87 | 104693-2 
20 622 (15.80) -390 (9.91) A33542-ND® 3.99 3.60 | 5-104693-2 
Ss 50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A3116-ND 7.02 6.32 | 104693-5 
: 8 > 50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A33543-ND® 6.54 5.89 | 5-104693-5 
is << SS 70 | 1.872 (47.55) .390 (9.91) A3117-ND 12.93 11.64 | 104693-7 
(324) 70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A33544-ND® 7.47 6.73 |5-104693-7 
Ciao) , (2640) 100 | 2.622 (66.60) .390 (9.91) A3118-ND 10.62 9.56 | 1-104693-0 
Housing: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Contact Footprints: .100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered 108 2.622 (66.60) a (9-91) Besos NDS, oe B08 [OH 08608:0 
centerlines Bracket: Zinc, plated 200 minimum tin or tin-lead over 200 minimum copper Metal-Shell: Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
Carbon steel, plated 2001 minimum tin over 502 minimum copper Boardlocks: Copper alloy, tin-lead plated 410 .266 (6.75) = A29089-ND 2.99 2.72 | 104652-1 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 minimum gold on mating end, tin-lead plated 120 minimum on 40 266 (6.75) = A33546-ND¢@ 281 2.55 |5-104652-1 
solder end, all over 50 minimum nickel 20 516 (13.11) _ A3103-ND 4.03 3.65 |104652-2 
20 -516 (13.11) = A33547-ND® 3.76 3.41 | 5-104652-2 
No. of Digi-Key Price Each AMP 30 .766 (19.46) — A29090-ND 4.96 4.49 | 104652-3 
E10; ihe [Description peut L a |i 30 | .766 (19.46) = A32568-ND@ 4.64 4.20 |5-104652-3 
1 | 26 | Receptacle A31700-ND® 21.04 13.19 | 5750823-1 50 1.266 (32.16) = A3104-ND 8.32 7.54 |104652-5 
Stacked Receptacle 50 1.266 (32.16) = A33548-ND® 749 7.06 | 5-104652-5 
without Rear Contact Shield, Unkeyed | A31702-ND@t 54.96 34.43 | 5786200-1 60 1.516 (38.51) _— A31854-ND@ 8.35 7.56 | 5-104652-6 
» |6ia6| Stacked Receptacle 70 | 1.766 (44.86) - A3105-ND 10.12 9.17 | 104652-7 
with Rear Contact Shield, Keyed A31699-NDA® 44.89 28.13 | 5750821-1 70 1.766 (44.86) = A33549-ND@ 9.20 8.33 | 5-104652-7 
Stacked Receptacle 80 2.016 (51.21) = A29092-ND 10.94 9.92 | 104652-8 
with Rear Contact Shield, Unkeyed A23763-NDt 46.20 36.96 | 750820-1 80 2.016 (51.21) = A33550-ND® 10.23 9.27 | 5-104652-8 
@ RoHS Compliant + Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes 100. 22 S1EXGS'S1) — ASIESSNDS, AMAT 1 0-40) [62104850:0 
A Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1 @ RoHS Compliant 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMPMODU System 50 Cable to Board Connectors — 


Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Dual Row Receptacle, .025 “Ribbon Cable” — RoHS Compliant 
10 -510 (12.95) A31856-ND 3.74 3.39 2-111196-5 
20 -760 (19.30) A31857-ND 5.96 5.40 1-111196-8 
24 860 (21.84) A31858-ND 6.92 6.27 2-111196-8 
26 -910 (23.11) A31859-ND 7.26 6.58 2-111196-9 
1 Receptacle IDC 30 1.010 (25.65) A31860-ND 8.24 7.47 1-111196-9 
40 1.260 (32.00) A31861-ND 9.96 9.03 2-111196-0 
50 1.510 (38.35) A31862-ND 11.98 10.85 2-111196-1 
60 1.760 (44.70) A31863-ND 13.89 12.58 2-111196-2 
80 2.260 (57.40) A31864-ND 17.70 16.04 3-111196-3 
100 2.760 (70.10) A31865-ND 21.09 19.11 2-111196-4 
Dual Row (Figures 2 and 3 Mate with Figure 4) 

24 -730 (18.54) A24196-ND 5.37 4.84 1-104069-2 
24 -730 (18.54) A33551-ND® 4.89 4.41 6-104069-2 
30 -880 (22.35) A31867-ND® 6.27 5.65 5-104069-5 
40 1.130 (28.70) A31868-ND® 8.34 7.61 5-104069-6 
2 Protected, Right Angle Header 50 1.380 (35.05) A31869-ND@ 10.50 9.45 5-104069-2 
60 1.630 (41.40) A31870-ND@ 12.63 11.37 5-104069-7 
80 2.130 (54.10) A33552-ND@ 16.77 15.10 5-104069-3 
100 2.630 (66.80) A3209-ND 33.78 30.41 1-104069-7 
100 2.630 (66.80) A33553-ND® 20.97 18.88 6-104069-7 
16 -530 (13.46) A24198-ND 3.30 2.97 1-104068-0 
16 -530 (13.46) A33554-ND® 3.12 2.81 6-104068-0 
20 -630 (16.00) A33555-ND@ 3.78 3.41 5-104068-1 
24 .730 (18.54) A24832-ND 4.89 4.41 1-104068-1 
24 .730 (18.54) A33556-ND@ 4.56 4.11 6-104068-1 
30 -880 (22.35) A33557-ND@ 5.76 5.19 5-104068-3 

3 Protected, Vertical Header 40 1.130 (28.70) A3212-ND 12.27 11.05 104068-4 
40 1.130 (28.70) A32570-ND® 7.62 6.86 5-104068-4 
50 1.380 (35.05) A31871-ND® 9.57 8.62 5-104068-5 
60 1.630 (41.40) A33558-ND@ 11.10 9.99 5-104068-6 
68 1.830 (46.48) A35051-ND@ 12.99 11.70 6-104068-8 
80 2.130 (54.10) A33559-ND@ 15.24 13.72 6-104068-6 
100 2.630 (66.80) A3215-ND 22.41 20.17 1-104068-7 
100 2.630 (66.80) A33560-ND® 19.11 17.20 6-104068-7 
20 544 (13.82) A31872-ND® 413 3.75 5-104078-1 
24 644 (16.36) A33561-ND® 4.82 4.37 5-104078-9 

30 .794 (20.17) A3217-ND 6.65 6.03 104078-4 
30 .794 (20.17) A33562-ND@ 6.23 5.64 5-104078-4 
. 40 1.044 (26.52) A31873-ND@ 8.29 7.52 5-104078-2 

4 Vertical Receptacle 

50 1.294 (32.87) A3219-ND 11.08 10.04 104078-5 
50 1.294 (32.87) A31874-ND® 10.36 9.39 5-104078-5 
60 1.544 (39.22) A33563-ND® 12.06 10.92 5-104078-6 
80 2.044 (51.92) A32571-ND@ 16.62 15.05 5-104078-7 
100 2.544 (64.62) A33564-ND@ 20.72 18.77 5-104078-8 

Single Row 

4 -330 (8.38) A33565-ND@ 1.56 1.41 5-104074-7 
8 -530 (13.46) A31851-ND® 2.10 1.89 6-104074-0 
7 10 -630 (16.00) A31852-ND® 2.43 2.19 5-104074-1 
5 Protected, Right Angle 12 730 (18.54) A33566-ND¢@ 2.97 2.68 | 6-104074-1 
Thru-Hole Header 15 .880 (22.35) A31853-ND@ 3.69 3.33 | 5-104074-3 

20 1.130 (28.70) A0110-ND 7.95 7.16 104074-4 
20 1.130 (28.70) A33567-ND@ 4.83 4.35 5-104074-4 
4 -330 (8.38) A33568-ND@ -90 81 5-104071-7 
6 -430 (10.92) A33569-ND® 1.35 1.22 5-104071-8 
6 Thru-Hole Header 12 -730 (18.54) A32569-ND® 2.73 2.46 6-104071-1 

20 1.130 (28.70) A0103-ND 4.89 4.41 104071-4 
20 1.130 (28.70) A33570-ND@ 4.44 4.00 5-104071-4 
25 1.380 (35.05) A33571-ND@ 5.76 5.19 5-104071-5 

RoHS Compliant 


AMP SMT Headers and Receptacles — .050” X .100” 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -630 (16.00) A31875-ND® 4.14 3.73 5-104549-2 
30 -880 (22.35) A31876-ND@ 6.21 5.59 5-104549-5 
40 1.130 (28.70) A31877-ND® 8.28 7.46 5-104549-6 
50 1.380 (35.05) A3256-ND 11.10 9.99 104549-7 
50 1.380 (35.05) A31878-ND@ 10.38 9.35 5-104549-7 
100 2.630 (66.80) A31879-ND® 20.79 18.72 6-104549-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 -544 (13.82) A3251-ND 4.64 4.20 104550-2 
20 544 (13.82) A33572-ND® 4.35 3.94 5-104550-2 
30 .794 (20.17) A3253-ND 6.97 6.32 104550-4 
30 -794 (20.17) A33573-ND® 6.33 5.74 5-104550-4 
40 1.044 (26.52) A3255-ND 9.33 8.45 104550-5 
40 1.044 (26.52) A31880-ND@ 8.72 7.90 5-104550-5 
50 1.294 (32.87) A31881-ND® 10.89 9.87 5-104550-6 
100 2.544 (64.62) A33574-ND@ 21.76 19.71 5-104550-9 
RoHS Compliant 
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Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Phosphor bronze, 
plated gold in mating area. 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Receptacle 


NEW! 0.8mm FH Connectors 


Tyco Electronics 0.8mm FH surface-mount connectors are designed for parallel board stacking applications. 
Features: Plating Type: 8u” Au 

Ratings: 

¢ Voltage Rating: 100 VAC 

* Current Rating: 0.54 


* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Stack Height No. of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ Tyco Electronics 
(mm) Positions A B Cc D Part No. 1 25 Qty. Pricing Part No. 
Free Height Vertical Plugs 
5mm Height 
40 15.20 21.80 4.6 6.0 A33838CT-NDt 3.90 3.25 900 1755.00 5177986-1 
60 23.20 29.80 4.6 6.0 A99196CT-NDt 5.79 4.83 900 3307.50 5177986-2 
80 31.20 37.80 4.6 6.0 A99197CT-NDt 7.35 6.13 900 3307.50 5177986-3 
5.9.13, and 17 100 39.20 45.80 4.6 6.0 A99198CT-NDt 9.33 7.78 650 3355.69 5177986-4 
ei 120 47.20 53.80 4.6 6.0 A99199CT-NDt 10.62 8.85 650 3819.66 5177986-5 
140 55.20 61.80 4.6 6.0 A99200CT-NDt 11.76 9.80 650 4229.68 5177986-6 
160 63.20 69.80 4.6 6.0 A99201CT-NDt 13.20 11.00 650 4747.60 5177986-8 
200 79.20 85.80 4.6 6.0 A99188-ND§ 13.04 11.81 = = 1-5177984-0 
6mm Height 
40 15.20 21.80 5.6 6.0 A99202CT-NDt 3.45 3.12 800 2340.00 1-5177986-1 
60 23.20 29.80 5.6 6.0 A99203CT-NDt 5.04 4.56 800 3420.00 1-5177986-2 
80 31.20 37.80 5.6 6.0 A99204CT-NDt 6.49 5.88 800 4410.00 1-5177986-3 
6, 10, 14, and 18 100 39.20 45.80 5.6 6.0 A99205CT-NDt 9.18 8.27 550 2524.50 1-5177986-4 
120 47.20 53.80 5.6 6.0 A99206CT-NDt 10.44 9.40 550 2871.00 1-5177986-5 
140 55.20 61.80 5.6 6.0 A99207CT-NDt 11.52 10.37 550 3168.00 1-5177986-6 
160 63.20 69.80 5.6 6.0 A99224-ND§ 11.08 10.04 — = 5179029-8 
200 79.20 85.80 5.6 6.0 A99225-ND§ 13.04 11.81 = = 1-5179029-0 
7mm Height 
40 15.20 21.80 6.6 6.0 A99208CT-NDt 3.90 3.51 700 1210.30 2-5177986-1 
60 23.20 29.80 6.6 6.0 A99209CT-NDt 5.70 5.13 700 1768.90 2-5177986-2 
80 31.20 37.80 6.6 6.0 A99210CT-NDt 7.35 6.62 700 2280.95 2-5177986-3 
7, 14. 15, and 19 100 39.20 45.80 6.6 6.0 A99211CT-NDt 10.71 7.35 450 2285.82 2-5177986-4 
pred aye 120 47.20 53.80 6.6 6.0 A35089CT-NDt 12.18 8.36 450 2599.56 2-5177986-5 
140 55.20 61.80 6.6 6.0 A99212CT-NDt 13.44 9.22 450 2868.48 2-5177986-6 
160 63.20 69.80 6.6 6.0 A99213CT-NDt 11.48 7.88 450 2450.16 2-5177986-8 
200 79.20 85.80 6.6 6.0 A99226-ND§ 13.04 11.81 = = 1-5179030-0 
8mm Height 
40 15.20 21.80 7.6 6.0 A99214CT-NDt 3.90 3.12 600 1294.80 3-5177986-1 
60 23.20 29.80 7.6 6.0 A99215CT-NDt 5.70 4.56 600 1892.40 3-5177986-2 
80 31.20 37.80 7.6 6.0 A99216CT-NDt 7.35 5.88 600 2440.20 3-5177986-3 
100 39.20 45.80 7.6 6.0 A99217CT-NDt 8.11 7.35 400 2031.84 3-5177986-4 
8, 12, 16, and 20 420 47.20 53.80 76 6.0 A99218CT-NDt 9.22 8.36 400 2310.72 3-5177986-5 
140 55.20 61.80 7.6 6.0 A99219CT-NDt 10.18 9.22 400 2549.76 3-5177986-6 
160 63.20 69.80 7.6 6.0 A99220CT-NDt 11.66 10.56 400 2921.60 3-5177986-8 
200 79.20 85.80 7.6 6.0 A99227-ND§ 13.04 11.81 = = 1-5179031-0 
5mm Height 
40 15.20 21.80 3.75 6.0 A99189CT-NDt 3.90 3.25 1,000 1950.00 5177985-1 
60 23.20 29.80 3.75 6.0 A99190CT-NDt 5.79 4.83 1,000 2895.00 5177985-2 
80 31.20 37.80 3.75 6.0 A99191CT-NDt 7.50 6.25 1,000 3750.00 5177985-3 
5.6, 7, and8 100 39.20 45.80 3.75 6.0 A99192CT-NDt 9.33 8.40 700 2895.41 5177985-4 
eae 120 47.20 53.80 3.75 6.0 A99193CT-NDt 10.44 9.40 700 3239.88 5177985-5 
140 55.20 61.80 3.75 6.0 A99194CT-NDt 11,52 10.37 700 3575.04 5177985-6 
160 63.20 69.80 3.75 6.0 A99195CT-NDt 13.20 11.88 700 4096.40 5177985-8 
200 79.20 85.80 3.75 6.0 A99187-ND§ 13.04 11.81 = = 1-5177983-0 
9mm Height 
40 15.20 21.80 7.75 6.8 A99228CT-NDt 3.84 3.20 1,500 2560.00/M 5-5179180-1 
60 23.20 29.80 7.75 6.8 A99229CT-NDt 5.70 5.13 1,000 2850.00 5-5179180-2 
80 31.20 37.80 7.75 6.8 A99230CT-NDt 7.35 6.13 1,500 4900.00/M 5-5179180-3 
9. 10, 14, and 12 100 39.20 45.80 7.75 6.8 A99231CT-NDt 8.11 7.35 800 4063.68 5-5179180-4 
pepe ed 120 47.20 53.80 7.75 6.8 A99232CT-NDt 9.22 8.36 800 4621.44 5-5179180-5 
140 55.20 61.80 7.75 6.8 A99233CT-NDt 10.18 9.22 800 5099.52 5-5179180-6 
160 63.20 69.80 7.75 6.8 A99221-ND§ 11.08 10.04 = _ 5-5179009-8 
200 79.20 85.80 7.75 6.8 A99222-ND§ 13.04 11.81 = = 6-5179009-0 
13mm Height 
40 15.20 21.80 11.75 6.8 A99234CT-NDt 4.48 3.08 400 849.92 5084616-1 
60 23.20 29.80 11.75 6.8 A99235CT-NDt 6.65 4.56 200 630.80 5084616-2 
80 31.20 37.80 11.75 6.8 A99236CT-NDt 7.35 5.88 600 2440.20 5084616-3 
13, 14, 15, and 16 100 39.20 45.80 11.75 6.8 A99237CT-NDt 10.71 7.35 400 2031.84 5084616-4 
fe 120 47.20 53.80 11.75 6.8 A99238CT-NDt 12.18 8.36 400 2310.72 5084616-5 
140 55.20 61.80 11.75 6.8 A99239CT-NDt 13.44 9.22 400 2549.76 5084616-6 
160 63.20 69.80 A1LZ5: 6.8 A99240CT-NDt 15.40 10.56 400 2921.60 5084616-8 
200 79.20 85.80 11.75 6.8 A99223-ND§ 13.04 11.81 = = 6-5179010-0 
17mm Height 
40 15.20 21.80 15.75 6.8 A99241-ND§ 2.65 2.40 = = 5-1735480-1 
60 23.20 29.80 15.75 6.8 A99242-ND§ 6.92 6.27 = _ 5-1735480-2 
80 31.20 37.80 15.75 6.8 A99243-ND§ 8.85 8.02 = = 5-1735480-3 
17, 18, 19, and 20 100 39.20 45.80 15.75 6.8 A99244-ND§ 11.10 10.06 _ a 5-1735480-4 
Side ms 120 47.20 53.80 15.75 6.8 A99245-ND§ 12.61 11.43 = = 5-1735480-5 
140 55.20 61.80 15.75 6.8 A99246-ND§ 13.94 12.63 = = 5-1735480-6 
160 63.20 69.80 15.75 6.8 A99247-ND§ 15.93 14.43 _ = 5-1735480-8 
200 79.20 85.80 15.75 6.8 A99248-ND§ 18.82 17.04 = = 6-1735480-0 


t Cut Tape 


+ For Tape and Reel Part Number, Change CT-ND to TR-ND. 


§ Tube 


Plug Height + Receptacle Height - 5mm = Stack Height in mm. 


NEW! 1.0mm FH Connectors (IEEE 1386) 


Ratings: * Current Rating: 1.0A per contact * Contact Resistance: 30m maximum (initial) * Durability: tested to 100 mating 


cycles minimum 


Stack Number Dimensions Cut Tape Tyco 

Height of (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Electronics 

(mm) Positions Part No. 1 25 Qty. | Pricing | PartNo. 

Plugs - Module Side 
10, 12, 13, and 15 64 31 35.9 A99321CT-ND 6.51 5.43 400 | 1440.88 | 5146888-1 
9, 11, and 14 64 31 35.9 A99322CT-ND 6.51 5.43 450 | 1620.99 | 5146898-1 
Receptacles - Base Board Side 

14 and 15 64 31 35.9 A99323CT-ND 5.85 4.88 300 971.10 | 5146896-1 
13 64 31 35.9 A99324CT-ND 5.76 4.80 400 | 1274.88 | 5146895-1 
11 and 12 64 31 35.9 A99325CT-ND 5.85 4.88 450 | 1456.65 | 5146894-1 
8, 9and 10 64 31 35.9 A99326CT-ND 5.76 4.80 650 | 2071.68 | 5146893-1 


+ For Tape and Ree! Part Number, Change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Features: * Color: Green * Centerline: 2.50mm (0.098 inches) * Flammability Rating: UL 94V-0 * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin * Housing 


Material: Thermoplastic Polyester * PCB Mount Specifications: Current Rating: 3A @ 30°C 


Board to Board 2.50mm Mini-Match Connectors 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Contacts L (mm) Part No. ll 25 100 Part No. 
Vertical Headers 

3 75 A36388-ND 91 82 66 5164713-3 
4 10.0 A36389-ND 1.21 1.10 87 5164713-4 
5 12.5 A36390-ND 91 82 66 5164713-5 
6 15.0 A36391-ND 1.36 1.22 98 5164713-6 

1 7 17.5 A36392-ND 1.40 1.27 1.01 5164713-7 
8 20.0 A36393-ND 2.43 2.19 1.74 5164713-8 
9 22.5 A36394-ND 1.64 1.48 1.18 5164713-9 
10 25.0 A36395-ND 1.82 1.64 1.31 1-5164713-0 
11 27.5 A36396-ND 3.34 3.01 2.40 1-5164713-1 
12 30.0 A36397-ND 2.18 1.97 1.57 1-5164713-2 

Right Angle Receptacles 

3 7.5 A36378-ND wall 65 46 5164711-3 
4 10.0 A36379-ND 94 86 61 5164711-4 
5 12.5 A36380-ND 71 65 46 5164711-5 
6 15.0 A36381-ND 85 area 55 5164711-6 

2 ra 17.5 A36382-ND 1.09 299) Pedal 5164711-7 
8 20.0 A36383-ND 1.89 1.72 1.22 5164711-8 
9 22.5 A36384-ND 1.28 1.16 82 5164711-9 
10 25.0 A36385-ND 1.54 1.40 99 1-5164711-0 
11 27.5 A36386-ND 1.69 1.53 1.09 1-5164711-1 
12 30.0 A36387-ND 1.70 1.54 1.10 1-5164711-2 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


High Density I/O Connectors 


DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive locking, effortless 
coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. DXM series offer one of the most varied and 
complete lines of High-Density connectors in the world. 

Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control equipment, and other 
commercial applications needing high density interconnections. 

Features: * 1.27mm (0.050”) contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density designs * Bellow 
contacts create smooth and precise mating * Unique shell design assures first make/last break grounding and overall noise protection 
¢ IDC termination allows quick and low cost termination to AWG #28 wires * Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc 
alloy or stainless steel to reduce the penetration of external EMI noise * Overmold backshell provided for EDS protection is available 
in “one-touch” locking and “screw” locking * Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, straight dip and SMT 
Specifications: * Current capacity: 0.5A * Rated voltage: AC125V © Insulation resistance: 250MQ minimum @ 100VDC 
¢ Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


Fig. 1 — Plug Discrete IDC 


Fig. 3 — Board Lock Pin 
Harpoon Type 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts L (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
14 17.09 H10049-ND® 8.33 7.24 5.80 DX30AM-14P. 
20 20.90 H10050-ND® 8.40 TM 5.33 DX30AM-20P, 
26 24.71 H10001-ND® 8.12 7.06 5.65 DX30AM-26P, 
1 36 31.06 H10051-ND® 9.50 8.26 6.61 DX30AM-36P, 
50 39.95 H10052-ND® 11.25 9.78 7.83 DX30AM-50P_ 
68 51.38 H10053-ND® 13.98 12.94 10.84 DX30AM-68P, 
80 59.00 H10054-ND® 14.82 13.96 12.21 DX30AM-80P, 
100 71.70 H10048-ND® 15.30 14.40 12.60 DX30AM-100P 
20 20.90 H10063-ND® 10.19 8.86 7.09 DX40M-20P. 
26 24.71 H10064-ND® 11.09 9.64 7.72 DX40M-26P 
2 36 31.06 H10065-ND® 10.98 10.16 8.51 DX40M-36P. 
50 39.95 H10066-ND® 12.78 11.83 9.91 DX40M-50P. 
100 71.70 H10062-ND® 19.20 18.56 16.64 DX40M-100P 
14 29.54 H11339-ND® 5.02 4.16 3.12 DX10G1M-14S(50) 
14 29.54 H10028-NDt 4.21 3.48 2.61 DX10G1M-14SE 
14 29.54 H11335-ND@t 4.38 3.63 2.72 DX10G1M-14SE(50) 
20 33.35 H11333-ND® 5.60 4.64 3.48 DX10GM-20S(50) 
20 33.35 H10036-ND 5.57 4.61 3.46 DX10GM-20SE 
20 33.35 H11330-ND® 5.77 4.78 3.59 DX10GM-20SE(50) 
3 26 37.16 H11340-ND® 5.48 4.54 3.41 DX10G1M-26S(50) 
26 37.16 H11336-ND@t 4.58 3.80 2.85 DX10G1M-26SE(50) 
36 43.51 H11341-ND® 5.89 4.88 3.66 DX10G1M-36S(50) 
36 43.51 H11337-ND@t¢ 6.55 5.43 4.07 DX10G1M-36SE(50) 
50 52.40 H11342-ND® 6.82 5.64 4.23 DX10G1M-50S(50) 
50 52.40 H11338-ND@t+ 6.12 5.07 3.80 DX10G1M-50SE(50) 
68 63.83 H11334-ND® 8.12 7.06 5.65 DX10GM-68S(50) 
68 63.83 H11331-ND® 9.18 7.98 6.39 DX10GM-68SE(50) 
14 29.54 H11319-ND® 8.81 7A6 5.60 DX20M-14S(50) 
20 33.35 H11320-ND® 8.81 7.66 6.13 DX20M-20S(50) 
26 37.16 H10044-ND 9.02 7.84 6.28 DX20M-26S 
4 26 37.16 H11321-ND® 9.34 8.12 6.50 DX20M-26S(50) 
36 43.51 H11322-ND® 9.87 8.58 6.87 DX20M-36S(50) 
50 52.40 H10046-ND 10.51 9.14 7.32 DX20M-50S 
50 52.40 H11323-ND® 10.88 9.46 7.57 DX20M-50S(50) 
68 63.83 H11324-ND® 10.98 10.16 8.51 DX20M-68S(50) 
68 63.83 H11316-ND® 14.90 13.79 11.55 DX10BM-68S(50) 
5 80 71.45 H11317-ND® 14.20 13.36 11.69 DX10BM-80S(50) 
100 84.15 H10023-ND 15.06 14.18 12.41 DX10BM-100S 
100 84.15 H11318-ND® 15.64 14.72 12.88 DX10BM-100S(50) 
6 100 = H10024-ND 15.30 14.40 12.60 DX10BM-100SE 
100 = H11328-ND® 15.98 15.04 13.16 DX10BM-100SE(50) 
100 84.15 H10022-ND 11.88 10.99 9.21 DX10AM-100SE2 
7 100 84.15 H11332-ND® 12.30 11.38 9.54 DX10AM-100SE2(50) 
100 84.15 H11329-ND® 12.76 11.81 9.89 DX10AM-100SE1(50) 
68 63.83 H11325-ND® 13.84 12.81 10.73 DX20BM-68S(50) 
8 80 71.45 H11326-ND® 13.69 12.88 11.27 DX20BM-80S(50) 
100 84.15 H11327-ND®@ 15.11 14.23 12.45 DX20BM-100S(50) 
9 100 = H10055-ND®@ 11.72 10.85 9.09 DX30M-100-CV1 
14 25.79 H10056-ND® 5.25 4.35 3.26 DX30M-14-CV(10) 
20 29.60 H10057-ND® 4.81 3.99 2.99 DX30M-20-CV(10) 
10 26 33.50 H10058-ND® 5.48 4.54 3.41 DX30M-26-CV(10) 
36 39.80 H10059-ND® 5.48 4.54 3.41 DX30M-36-CV(10) 
50 48.70 H10060-ND® 6.99 5.79 4.34 DX30M-50-CV(10) 
68 60.13 H10061-ND® 6.66 5.64 4.23 DX30M-68-CV(10) 
ol 50 = H10067-ND® 18.90 18.27 16.38 DX70M-50P(TB)CV 
@ RoHS Compliant — + With Board Locks 


Fig. 5 —- Board Screw on Type 


16.7 


Fig. 7 — Board Lock Pin 
Harpoon Type 


Fig. 8 — Receptacle Straight Type 


i Ca 


Fig. 11 — Terminator 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FI}AGS2 Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: tact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510 »* Contact Plating: Gold over nickel for entire contact * Cover 
* UL Recognized * Plug and receptacle in 20, 38, 56, 90 or 120 contact sizes * Contact termination options Material: Die-cast zinc, finished with grey enamel paint * Current Rating: 8.5 Amperes * Contact Resistance: 
include crimp, P.C. tail, wire hole and wire wrap * Mating and unmating simplified with use of actuating screws 10mQ maximum «» Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC rms at sea level ¢ Insulation Resistance: 
* Contacts suitable for either plug or receptacle 5000MQ minimum *¢ Operating Temperature: -65°C ~ 125°C « Insertion and Withdrawal Force: 2 ~ 16 oz. 


Specifications: * Insulator Material: Diallyl Phthalate, Color: Green, or Polycarbonate Color: Grey * Con- (0.56 ~ 4.45 N) per contact position A F F 
Dimensions in mm 


Fig. 1 — 20 Pin Plug and Receptacle, Grey Fig. 2 — 38 Pin Plug and Receptacle, Grey Fig. 3 — 56 Pin Plug and Receptacle, Grey Fig. 4 — 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


| —$5 30 


Fig. 6 — Metal Connector Cover Fig. 7 — Contacts 


Side Cable Entry 
-——A—_ wr 
. iaval 


Dimensions - mm 
Contacts) A | B | C |] D[E | F 


20 [39.09 |33.66 [23.01 |17.42 [11.33 ]12.45 
— 38 — [56.03 |50.95 |39.78 22.23 [18.29 |14.61 
t x 56 |71.17 |66.09 |39.78|22.23 [18.29 |14.61 
N& 90 | 79.20 |69.04 |45.09|31.34 22.35 )22.86 
RENN 120 _|80.65 69.85 |51.31 |38.89 22.61 |27.43 
is 60.33 — 
-— 69.85 —~ 
No. of Digi-Key Pricing EDAC No. of Digi-Key Pricing EDAC 
Fig. | Contacts | Description Part No. 1 10 Part No. Fig. | Contacts | Description Part No. 1 10 Part No. 
20 ‘| Plug with Screw 451-1024-ND 14.16 99.00 | 516-020-000-301 120 | Plug with Screw 151-1040-ND 26.10 231.55 | 516-120-000-101 
F 20 | Plug with Nut 151-1025-ND 7.69 68.20 | 516-020-000-302 - 120 | Plug with Nut 151-1041-ND 12.71 112.75 | 516-120-000-102 
20 |Receptacle with Screw | 151-1026-ND 10.08 89.38 | 516-020-000-401 120 | Receptacle with Screw | 151-1042-ND 26.26 232.93 | 516-120-000-201 
20 Receptacle with Nut 151-1027-ND 8.03 71.23 516-020-000-402 120 Receptacle with Nut 151-1043-ND 13.21 117.15 516-120-000-202 
38 [Plug with Screw 151-1028-ND 10.63 94.33 | 516-038-000-301 — _|Cover for 20 Position | 151-1044-ND 18.45 163.63 | 516-230-520 
7 38 | Plug with Nut 151-1029-ND 7.69 68.20 | 516-038-000-302 — _|Cover for 38 Position | 151-1045-ND 19.31 171.33 | 516-230-538 
38 Receptacle with Screw | 151-1030-ND 10.63 94.33 | 516-038-000-401 6 = Cover for 56 Position 151-1046-ND 21.05 186.73 | 516-230-556 
38 |Receptacle with Nut 151-1031-ND 7.69 68.20 | 516-038-000-402 —  |Cover for 90 Position | 151-1047-ND 22.07 195.80 | 516-230-590 
56 |Plug with Screw 151-1032-ND 10.97 97.35 | 516-056-000-301 — __|Cover for 120 Position | 151-1048-ND 23.50 208.45 | 516-230-512 
3 56 Plug with Nut 151-1033-ND 8.03 71.23 | 516-056-000-302 7A = Solder Eyelet 151-1049-ND = 2.48 | 516-290-500 
56 Receptacle with Screw | 151-1034-ND 10.97 97.35 | 516-056-000-401 7B = Soldertail 151-1050-ND = 2.48 | 516-290-520 
56 Receptacle with Nut 151-1035-ND 7.87 69.85 | 516-056-000-402 70 = Wirewrap 151-1051-ND = 3.30 | 516-290-541 
90 Plug with Screw 151-1036-ND 24.68 218.90 | 516-090-000-301 7D —__|Crimp Type 151-1052-ND = 2.48 | 516-290-590 
90 | Plug with Nut 151-1037-ND 9.61 85.25 | 516-090-000-302 — {Crimp Tool 151-1058-ND 286.19 — | 516-280-201 
* 90  |Receptacle with Screw | 151-1038-ND 23.99 212.85 | 516-090-000-401 oe — __|Extraction Tool 151-1059-ND 117.74 — | 516-280-300 
90 Receptacle with Nut 151-1039-ND 9.77 86.63 | 516-090-000-402 — Insertion Tool 151-1124-ND 52.51 —_ | 516-280-400 
. Dim. in 
Telecom Connectors — B57 Series eer 


Specifications: 

Mate with other industry standard telecom connectors ¢ Blue (50 pin) or black (64-pin) thermoplastic polyester * Contact 
Material: Phosphor Bronze * Contact Plating: Gold over nickel plate for the mating area » Shell Material: Nickel-plated 
steel * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Current Rating: 2A * Contact Resistance: 30mQ maximum ¢ Insulator 


rated UL94 V-0 « Insulation Resistance: 5000MOQ minimum PCB: 
486 (12.34) 
Digi-Key Price Each EDAC Press fit: 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 540 (13.72) ? 
4 Receptacle, Vertical, 50-Pos., Pressfit 151-1096-ND 4.68 4.16 3.33 | B57-050-220-202 A 625 (15.88) >< 
Receptacle, Vertical, 50-Pos., Thru-Hole 151-1097-ND 2.91 2.59 2.07 | B57-050-221-202 ‘ JS «(24.56) 
2 Receptacle, Right Angle, 50-Pos., Thru-Hole | 151-1098-ND 8.84 784 6.27 | B57-050-260-202 
v 
INA) Rack and Panel 
rT A 


Connectors 
Features: 


* Insertable/Removable contacts * Exceptional versatility * Actuating screw facilitates mating and unmating — 
Locks mated connectors together * Plug and receptacle contacts are protected from mishandling * Guide pins 
and sockets ensure correct alignment when mating * UL recognized polyester material * CSA acceptable 
polyester material Male with Jack Screw Female with Fixed Nut 
Specifications: 

* Current rating: 8A maximum * Contact resistance: 6mQ maximum 


Lt Dini:Key Price Each AVX No. of Digi-Key Price Each AVX 
Contacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. Contacts | Description Part No. 1 10 400 Part No. 

29 _ | Male with Jack Screw ATSS820:ND) 9.78 8506.80 / 008016020000601 49 _| Male with Jack Screw 478-4837-ND 21.85 19.00 15.20 | 008016120000601 
Female with Fixed Nut eis ELL) 6.90 ___6.00__4.80_| 008016020000607 Female with Fixed Nut 478-4838-ND 11.50 10.00 8.00 _| 008016120000607 

3a _| Male with Jack Screw 478-4831-ND 9.20 8.00 6.40 | 008016038000601 montuots andiaia 
Female with Fixed Nut 478-4832-ND 6.90 6.00__4.80_| 008016038000607 

56 _| Male with Jack Screw 478-4833-ND 9.20 8.00 6.40 | 008016056000601 — Crimp Contact, 25” Gold] 478-4827-ND 50 35.27 | 608017031300339 
Female with Fixed Nut 478-4834-ND 6.90 6.00__4.80_| 008016056000607 — | Crimp Too! 478-4828-ND 266.91/1 0678520100000 

90 _| Male with Jack Screw 478-4835-ND 20.13 1750 14.00 | 008016090000601 — | Extraction Too! 478-4839-ND 98.14/1 061877040000000 
Female with Fixed Nut 478-4836-ND 9.20 8.00 6.40 _| 008016090000607 —__| Insertion Too! 478-4840-ND 7781/1 061742040000000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= AMP CH AMP® Parallel No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 


= 

= H Positions Inch (mm) Part No. i] 25 Part No. 

Tyco Electronics Interface Con nectors 410 - 475 (10.41 - 12.07) A24282-ND 1.38 1.11 552496-1 
Authorized Distributor 64 A75 - 540 (12.07 - 13.72) A24283-ND 1.94 1.56 1-552496-1 
.540 - 605 (13.72 - 15.37) A24284-ND 1.94 1.56 2-552496-1 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
S Positions Description Part No. il 25 Part No. 
For Discrete Wire - Cable to Panel Mount (2 required per assembly) — RoHS Compliant 

Termination ¢ ———— 24 Snap-On A24290-ND 1.66 1.33 1-552298-1 
50 Snap-On A24291-ND 40 33 1-552027-1 
90° Strain Relief 180° Strain Relief 64 Snap-On A24292-ND 85 68 1-552296-1 


No. of| Dimension A Digi-Key Price Each AMP i ; 
Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | Part No. Vertical Mount —_- EdgeMount Right Angle 
22 AWG, Solid or Stranded — RoHS Compliant 
14 | 1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24234-ND 4.53 3.62 | 552300-1 a 
2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24235-ND 7.78 = 6.22 | 552301-1 Z i F 
24 | 4951 (49.56) | Plug. Bail Lock A24236-ND 515 412 | 552317-1 dl Venieal a ae 
36_| 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A24237-ND 415 3.32 | 552318-1 E i Mount 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock A24238-ND 3.54 2.84 | 552173-1 Ree 
50 | 3.056 (77.62) | Plug, Bail Lock A24239-ND 14.18 11.34 | 552319-1 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24240-ND 9.25 7.40 | 552064-1 
Plug, Screw Lock A24241-ND 5.68 4.54 | 552303-1 i igi i 
of 7 cael Fecepiacle, Scrat a Bal Log awe s ee a 500 Wee o02307-| cos ieee) Description Pat Ne. fe pay No. 
arge insulation ire Connectors, olid or franded — ho omplian = 
Plug, Screw Lock A24258-ND 640 5.12 | 5560391 Vertical Mount Connectors - 
50 | 3.280 (83.31) ; i 14 {1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 13.75 11.00 §52212-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24259-ND 5.45 4.36 | 595227-1 24 [2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 9.43 7.54 | 552224-1 
24 +) 26 AWG, Solid'or 24 AWG Stranded — RoHS Compliant 36__|2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1511-ND 71.68 9.34 | 552235-1 
1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24243-ND 440 3.52 | 552282-1 Plug, Screw Lock ‘A24351-ND 16.15 12.92 | 552243-1 
14 {750 (448) | Receptacle, Soew or Bll Lock RoiDBND «895 «B16. | Sa092- se PEE | eee, Soret eal ___ ea 1290 112 | za 
4.750 (44.45) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24246-ND 8.95 7.16 | 2-552971-1 Vertical Mount: Connectors — Rols'Compllant 
0175 5 = 14 {1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31849-ND 12.88 10.30 5552212-1 
175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24247-ND 5.43 4.34 | 552283-1 Plug, Screw Lock A31833-ND 1083 866 B55DIO1 A 
1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1502-ND 4.58 3.66 | 552272-1 24 |2.175 (55.25)) pew ; . k 
24 f | e Receptacle, Screw or Bail Lock A31828-ND 8.83 7.06 5552224-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Ball Lock eee tl) 6.00 4.80 | 552313-1 36_ [2.685 (68.20) | Receptacle. Screw or Bail Lock A31829-ND. 10.70 8.56 | 5552235-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A1508-ND 8.88 7.10 | 2-552273-1 : - Pi : Lock A31833-ND 588470 55501164 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A24249-ND 408 3.26 | 552284-1 50 |3.280 (83.31) | Plvd: Screw Loc ; i f 
2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1503-ND 450 360 | 552274-1 Receptacle, Screw or Bail Lock A31834-ND 5.98 4.78 5552118-1 
36 f : H A i : Plug, Screw Lock A31839-ND 15.08 12.06 5552243-1 
2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-ND 8.30 6.64 | 552314-1 64 13.875 (98.43 : 7 i . 
2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt. Screw or Bail Lock |A1509-ND 875 7.00 | 2-552275-1 (98:48) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31840-ND 12.75 10.20 | 5552246-1 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock, Thick Flange A1540-ND 2.90 2.33 | 229974-1 Edge Mount Connectors 
50 | 3:056 (77.62) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange | A1541-ND 277 2.22 | 229975-1 36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 25.00 20.00 | 552241-1 
3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock A1542-ND 2.84 2.28 | 552032-1 Edge Mount Connectors — RoHS Compliant 
3.280 (83.31) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A1543-ND 3.25 -2.61_| 2-552001-1 36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31830-ND 23.35 18.68 5552241-1 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24252-ND 4.90 3.92 | 552285-1 50 {3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A318335-ND 11.50 9.20 5552130-1 
4 | 3-051 (92.74) | Plug, Bail Lock : A24253-ND 5.28 4.22 | 552276-1 Edge Mount With ACTION PIN Connectors — RoHS Compliant 
3.875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 6.05 4.84 | 552315-1 Plug ‘A24388-ND 15.60 12.48 553444-3 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A24255-ND 5.30 4.24 | 2-552277-1 36 | 2.685 (68.20) Receptacle A24389-ND 11.78 942 553443-3 
26 ~ 28 AWG, Stranded — RoHS Compliant Receptacle ‘A24390-ND 6.23 4.98 | 553443-4 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A1530-ND 10.95 8.76 | 552443-1 Plug A24392-ND 6.23 4.98 553444-4 
24 | 1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock : A1531-ND 8.98 7.18 | 552469- 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Self-Retained Terminals ) A24393-ND 7.05 5.64 | 554753-1 
3.875 (98.43) Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock _|A1533-ND 13.85 11.08 | 2-552474-1 Plug, Self-Retained Terminals A24394-ND 7.93 6.34 554758-1 
2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock ; A1535-ND 8.35 6.68 | 552470-1 Receptacle, Shielded for Screw Lock | A24395-ND 12.85 10.28 | 557984-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1537-ND 16.33 13.06 | 2-552475-1 Plug A24396-ND 16.90 13.52 554759-1 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A1534-ND 8.10 6.48 | 552444-1 64 | 3.875 (98.43)) Receptacle A24397-ND 13.23 10.58 | 553443-5 
50 | 3.280 (83.31) Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-ND 3.50 2.80 | 552390-1 Right-Angle Mount Connectors 
‘ “’7 | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange __|A1545-ND 3.48 2.78 | 552391-1 24 [2.175 (55.25) | Receptacle, Standard, Self-Tapping | __A24354-NDt 12.08 9.66 | 552791-1 
64 [3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24256-ND 10.30 8.24 | 552488-1 36 |2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping | _A1515-ND 11.68 9.34 | 552742-1 
Integral Locking Latch, Preassembled 50 [3.280 (83.31) | Plug, Reverse, Self-Tapping ‘A24358-ND 9.60 7.68 | 552726-3 
a [SS es mae, ye ee an gle wnt Comadir— nent Conan 
3875 (98.43) Receptacle 124963-ND 563 530 1 5B4381-2 14 {1.750 (44.45) | Receptacle, Standard. Self-Tapping A381 ee 20.85 16.68 Ba52738r4 
64 Receptacle, Standard, Self-Tapping A31831-ND 11.25 9.00 5552740-1 
3.875 (98.43) | Receptacle _A33576-ND@ 5.70 4.56 | 5554381-2 a lo ng)| Receplacle, Standard, Self-Tapping | A31842-NDt 11.25 9.00 | 5552791-1 
175 (55.25)) pig, Standard, Self-Tapping A31843-ND 18.78 15.02 | 5552741-1 
Dust Covers — RoHS Compliant Receptacle, Standard A31850-ND 20.53 16.42 | 5553121-1 
24 — Position, Receptacle, Red A24285-ND 1.49 1.20 | 229969-4 36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A31832-ND 10.68 8.54 5552742-1 
36 - Position, Receptacle, Red A24286-ND 1.30 1.04 | 229969-3 Plug, Standard, Self-Tapping A31837-ND 8.98 7.18 5552726-1 
50 — Position, Receptacle, Red A24287-ND 32 17 | 229969-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A31836-ND 8.93 7.14 §552725-1 
64 = Position, Receptacle, Red A24289-ND 89 72__| 229969-2 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Reverse, Self-Tapping A31844-ND 8.98 7.18 §552725-3 
24 = Position, Plug, Blue A24192-ND TH 89 | 229968-4 Plug, Reverse, Self-Tapping A31845-ND 8.98 7.18 | 5552726-3 
50 = Position, Plug, Blue A24194-ND .20 17 | 229968-1 Receptacle, Standard, Thru-Bolt A31846-ND 9.95 7.96 5552725-2 
64 - Position, Plug, Blue A24288-ND 89 72 | 229968-2 64 | 3.875 (98.43 Receptacle, Standard, Self-Tapping A31847-ND 11.93 9.54 5552744-1 
Hardware Kits — RoHS Compliant ‘875 (98.43) Plug, Standard, Self-Tapping A31848-ND 22.73 18.18 5552745-1 
Screw Lock Hardware Kit . )A33577-ND 3.30 2.64 | 5552568-1 z 5 nati 
Bail Lock Hardware Kit... A33578-ND 320 2.56 | 5552567-1 t For IEEE-488 applications 
Bent Bail Lock Hardware Kit use with 90° Strain Relief Cover... |A33579-ND 2.28 1.82 | 5552567-2 No. of | Cable Range Digi-Key Brcsleach AMP 
Tools Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Insertion Tool for CHAMP IDC Gonnector.. - ses 207.12 = 2297642 90° Slide-On Strain Relief Cover Kits and Accessories — RoHS Compliant 
T-Handle Wire Insertion Tool....... A1529-ND 6.75 229384-1 qa 00 T ane Ki 733580-ND om 798 560. 
Portable Hand Operated Tool (MI-1 A24382-ND 1095.00 — | 229378-1 A25 - 5 apered Cover Kit 980- ATA. 5552560-5 
Palm Grip Tool ~ |A24383-ND 262.50 — | 299451-1 (10.80 - 12.70) | Cable Clamp A24342-ND 27 .22 | 1-229910-1 
.350 - .425 Standard Cover Kit A33581-ND 1.97 1.58 | 5552960-2 
RoHS Compliant (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A33582-ND 63 51 5552560-1 
50 500 - .550 Standard Cover Kit A33583-ND 5.61 4.49 | 5552960-5 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP. (12.70 - 13.97) | Cable Clamp A24346-ND 62 50 | 4-229910-1 
en Saitistacatere Inch (mm) preys eries — 25 Part No. a rts fan 90° Slide-On Cover A24347-ND 74.60 | 552617-1 
180° Snap-On — RoHS Compliant 425 Max. Cover Slide-on Strain Relief | A24348-ND 85 69 | 552760-1 
14 175 - .220 (4.45 - 5.59) A24264-ND 6.21 4.97 552079-1 (10.80) Adjustable Cable Clamp A24349-ND. 48 39 | 552763-1 
-265 - .310 (6.73 - 7.87) A24265-ND 3.16 2.54 2-552079-1 Hardware Kits 
-230 - .280 (5.84 - 7.11) A24266-ND 2.33 1.87 552076-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount .. ‘A1523-ND 3.98 3.18 | 552563-1 
24 -280 - .320 (7.11 - 8.13) A1506-ND 6.17 4.94 1-552076-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33584-ND@ 455 3.64 | 5552563-1 
-320 - .380 (8.13 - 9.65) A24267-ND 271 247 2-552076-1 Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33585-ND® 248 1.98 | 5552562-1 
290 - .360 (7.37 - 9.14) A24268-ND 2.48 1.99 552073-1 J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A33586-ND@ 5.80 4.64 | 5552690-1 
36 on a tinge an) FT ree Nee ee Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount... A33587-ND® 8.90 7.12 | 5552675-1 
ee eo Ne. 8 : : Z Si Lock Hard Kit, Right Angle Mount. A33588-ND® 2.13 1.70 | 5552631-1 
330 - 380 (8.38 - 9.65) 724270-ND 3.19 256 | 3-552008-1 PERE VIET RARER ‘i : 
Metric Front Mount Kit, Right Angle . A33589-ND® 5.30 4.24 | 5552633-3 
-380 - .430 (9.65 - 10.92) A24271-ND 1.97 1.58 2-552008-1 ; + Di B 
50 Metric Rear Mount Kit, Right Angle... A33590-ND® 5.30 4.24 | 5552633-4 
-430 -.490 (10.92 - 12.45) A1548-ND 2.52 2.26 | 552008-1 Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relie A33591-ND@ 5.25 4.20 | 5552561-4 
480 - .550 (12.19 - 13.97) A24272-ND 2.27 1.82 4-552008-1 : : ‘Accessories . : 
64 -480 - .540 (12.19 - 13.72) A24274-ND 2.81 2.25 552082-1 - 
‘90° Snap-On — RoHS Compliant Metric Standoff Studs . | A24381-ND@ 263 2.11 | 552634-3 
785-230 (4.70 - 5.84) A24275-ND 3.88 310 5504121 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26 A24398-ND 69 56 | 229995-2 
14 950 - 300 (6.35 s 7.62) A24976-ND 206 165 4-552412-4 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A33593-ND® 1.58 1.27. | 5229995-2 
EAT “aE a 7 + 7 Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40). A24399-ND® 1.03 83 | 552113-1 
-250 - .300 (6.35 - 7.62) A1538-ND 1.61 1.29 552413-1 rf 
24 a id | by e 4-40 Pan Head Screw - Length .425” (10.80) . A33594-ND@ 14 07 | 5229996-2 
-305 - .360 (7.75 - 9.14) A24277-ND 4.33 3.47 1-552413-1 7 
36 330 -.380 (8.38 - 9.65) ‘A24278-ND 318 255 3-552414-41 4-40 Pan Head Screw - Length .350” (8.89)... A33595-ND® 7 09 | 5229996-3 
340 -.400 (8.64 . 10.16) A24279-ND 1.45 7.16 5520141 J-Hook Latch for Panel Mount Receptacle to 90° Cable. | A24386-ND® 68 55 | 552655-1 
315 - .415 (8.00 - 10.54) A24280-ND 1.01 81 4-552011-1 4-40 Mounting Screw .... A33596-ND® 1.31/10 §229911-1 
50 415 - 465 (10.54 - 11.81) A1549-ND 68 55 552011-1 Screw Lock Boardmount, M2 A97699-ND® 1.30 1.04 | 787004-3 
475 - 540 (12.07 - 13.72) A24281-ND 1.31 1.05 | 552731-1 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= 1 AM P Cc H AM Pe Latch van then Description eae Hes oo cea 
Tyco Electronics Parallel Interface and CHAMP-LOK Hardware Kits — RoHS Compliant 
Subheniznd Ost euter Ribbon Cable Connectors = Locking Latch, 36 or 50 Positions | A24338-ND 47.38) 552723-1 
—_— Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 1.34 1.08 | 552723-2 
Back-to-Back Connector Assembly — RoHS Compliant 
.380 - .400 (9.65 - 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A33624-ND 33.83 27.06 | 5553257-1 
.300 - .375 (7.62 - 9.53) | Snap-on-Cover, 24 Position A24375-ND 7.55 6.04 | 554831-1 
50 Position Gender Menders — RoHS Compliant 
_ Receptacle without J-Hook Hardware | A33625-ND 45.03 36.02 | 5554875-2 
Shielded _ Plug with J-Hook Hardware A33626-ND 41.68 33.34 | 5554876-1 
Receptacle Receptacle _ Plug with out J-Hook Hardware A33627-ND 44.45 35.56 | 5554876-2 


@ RoHS Compliant 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch(mm) | Description Part No. 4 25 Part No. ® rT 
CHAMP*® Latch Low Profile Connectors - Plastic AM P Cc HAMP Sh ielded Con nectors 
Screw Lock — RoHS Compliant Terminals: Selectively Plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. 
14 | 1.750 (44.45) | Plug A24213-ND 15.05 12.04 | 553596-1 Housing & Cover Material: Thermoplastic, black 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 15.18 12.14 | 553597-1 Cable Connector Kits 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 14.35 11.48 | 553598-1 ae 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 16.35 13.08 | 553599-1 FiBoe Cavar 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 23.35 18.68 | 553600-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 16.60 13.28 | 553601-1 
50 | 3.280 (83.31) | Plug A1567-ND 990 7.92 | 553602-1 Strain! 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 11.18 8.94 | 553603-1 Tongue Stds~ 3p eG EMI 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 90.50 72.40 | 552838-1 G80" Cavar : 
Bail Lock — RoHS Compliant 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 44.90 11.92 ] 554084-1 Cable iat y Ge act 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 89.20 71.36 | 552933-1 : errule Plate 
Panel Mount — RoHS Compliant . Receptacle 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A24215-ND 44.23 11.38 | 554103-1 icles aL pieckee : 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 16.35 13.08 | 554088-1 TATRA mE eee 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 18.63 14.90 | 554089-1 peed llnch{ (cin) (Deeerintion Pune H ae ee 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 8.25 6.60 | 554090-1 Right Angle, Preassambled Screw Lock 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 ‘A15016-ND 42.65 10.12] 553811-1 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A33628-ND@ 10.88 8.70 | 5553811-1 
Screw Lock, Preassembled 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A97700-ND® 38.18 30.54 | 5553811-2 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A33597-ND@ 17.10 13.68 | 5554434-1 50 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 12.93 10.34 | 553813-4 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 21.85 17.48 | 554436-2 2 ate Ree peers cena Aa pee He ve oe ra 
E s eceptacie, standard, 4- bi E E: = 
50 _| 3.310 (84.07) Receptacle, 4-40 A33598-ND@ 1878 15.02 | 5554436-2 Right Angle: ee d, Proassemblod Screw Lock — RoHS Complfant 
Ball Lock, Preassembled — RoHS Compliant 68 | 1.484 (37.70) | Receptacle, M2 A97692-ND 32.58 26.06 | 5787962-1 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A33599-ND 16.98 13.58 | 5554346-2 Right Angle, Preassembled Bail Lock 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A33600-NDt 16.98 13.58 | 5555983-1 36 | 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A24298-ND 21.33 17.06 | 555233-1 
50_| 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A24219-NDt 9.63 7.70 | 554902-1 36 | 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A33632-ND@ 23.28 18.62 | 5555233-1 
Screw Lock, Loose Pieces 50_| 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33633-ND@ 11.63 9.30 | 5554901-1 
ee licee ence) | recone eee Oe ee eee 24 | 2.205 (56.01) | Screw mae a yous nea 12.33 9.86 | 554923-2 
elon eae Be fee fee dee (eens 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A33634-ND@ 10.60 8.48 | 5554923-2 
s : ~ = i : 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 16.15 12.92 | 554923-1 
24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A33635-ND@ 13.88 11.10 | 5554923-1 
Bail Lock, 4-40 UNC x .500"(12.70) A33605-ND 2.43 1.94 | 5552561-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse_| A33636-ND@ 16.90 13.52 | 5555139-1 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A33606-ND 5.00 4.00 | 5553636-2 24 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 49.58 39.66 | 555139-2 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A33607-ND 6.45 5.16 | 5553636-3 a. ne pee Rata he at ane Std. ee tyes a ata 
n a s all Lock, 4-40, standart a E 5 3 
pee oo re A a nae ears pes a SS . 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33638-ND® 9.03 7.22 | 5555119-1 
. 36_| 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33639-NDt@ 8.78 7.02 | 5555520-2 
@ RoHS Compliant — t Does not have boss feature. Boss is a .040” (1.02) shoulder on front of shield. 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 17.60 14.08 | 557932-2 
50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A33641-ND@ 15.13 12.10 | 5557932-2 
e 50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard, Panel Mnt.| A33640-ND@ 12.35 9.88 | 5555057-1 
AMP CHAMP® Connector Kits 50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Standard A15005-ND 12.85 10.28 | 555149-1 
50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Standard A33642-ND@ 11.00 8.80 | 5555149-1 
50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Reverse A97693-ND@ 12.48 9.98 | 5555149-3 
Vertical Mount 
24 | 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A33643-ND@ 16.35 13.08 | 5554501-1 
— : 24 | .215(5.46) | Screw Lock, 6-32 A24306-ND 28.63 22.90 | 554501-2 
Cable|Range is Digi-Key Price Each | AMP 36 | 215 ae Bail Lock, 4-40 A33645-ND@ 14.05 11.24 | 5554145-4 
Inch (mm) Description Part No. 1 25 _| Part No. 50 | .135 (3.43) | Bail Lock, 4-40 A33646-ND® 13.65 10.92 | 5554216-3 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits 50 200 (5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 16.65 13.32 | 554217-4 
0.550 max. (13.97) Plug, Black A33609-ND® 4.80 3.84 | 5552382-1 50 200 (5.08) _| Screw Lock, 4-40 7 A33647-ND@ 14.33 11.46 | 5554217-4 
Receptacle, Black A33610-ND 11.70 9.36 | 5552383-1 Hardware Kits — RoHS Compliant 
Plug, Black A33611-ND® 3.50 2.81 | 5229912-1 = = Vert. Mt., Pan Head Screws (2 req.) | A24309-ND 4.18 3.34 | 554043-2 
Receptacle, Black A1572-ND 412 3.30 | 229913-1 2 = Vert. Mt. Metric Standoff Screws A32497-ND 11.83 9.46 | 5554858-1 
Receptacle, Black A33612-ND@ 3.54 2.84 | 5229913-1 (panhead screw and standoff) 
350 - 425 ad ey peeeatne be oe ate RoHS Compliant — + Has drawn metal shield 
jug, Gra =| 5 i “ — zi 
(8.89 - 10.60) Recent Gray A33614-ND@ 3.90 3.12 | 5229913-4 Nacsof eer sean plot Key Yi rice Fach AME 
Plug with Dust Cover, Black A33615-ND@ 3.74 3.00 | 1-5229912-1 : : : 
Receptacle with Dust Cover, Black | A24329-ND 4.35 3.49 | 1-229913-1 
Receptacle with Dust Cover, Black | A33616-ND@ 3.74 3.00 | 1-5229913-1 Plug — Solid or Stranded — RoHS Compliant 
Plug, Black 7A24332-ND 385 3.08 | 2-209912-1 “960-500 | Screw Lock, 24-26 AWG ‘A24313-ND$ 29.53 23.62 | 554951-2 
Plug, Black A33617-ND® 3.98 3.18 | 2-5229912-1 36 | (635-1270) eal Lock, 24-26 AWG A24314-ND$ 11.50 9.20 | 554950-2 
425-500 | Receptacle, Black A33618-ND® 3.90 3.12 | 2-5229913-1 ail Lock, 26-28 AWG OLN 10.55 __8.44 | 554950-1 
5 Screw Lock, 24-26 AWG A24315-ND$ 8.98 7.18 | 554954-2 
(10.80 - 12.70) | Plug with Dust Cover, Black A24334-ND 4.03 3.22 | 3-229912-1 Brew lack 96:28 AWG A15012-ND$ 53 6.42 | SE4ORd 
Plug with Dust Cover, Black A33619-ND@ 410 3.28 | 3-5229912-1 50 jae oe Bail Lock, 26-28 AWG A15011-NDS 645 816 | 554953-1 
Receptacle with Dust Cover, Black | A33620-ND® 4.60 3.68 | 3-5229913-1 (8.89- 15.88) | il Lock, 24-26 AWG A24316-NDE 7as 6.28 | 584953-2 
350 - 495 Plug, Black A24336-ND 518 4.14 | 552402-1 Bail Lock, 26-28 AWG A29102-ND$ 12.97 10.38 | 5-554953-1 
(889 -10.90) | Pug, Black A33621-ND@ 5.28 4.22 | 5552402-1 50 _ [370 max. (9.40) | Bail Lock, 90° Exit, Gray A24319-ND$ 14.83 __ 11.86 | 5-555012-2 
Receptacle, Black A33622-ND® 7.10 5.68 | 5552403-1 Receptacle — Solid or Stranded — RoHS Compliant 
50 Position CHAMP System 5 Connectors — RoHS Compliant .350 - 625 7 
51 (12.95) _| Plug, 24 AWG Solid, Red A24365-ND 20.73 16.58 | 1-558693-1 50 | (8.89- 15.88) | Sorew or Ball Lock, 26-26 AWG POI Bava. f80)| Soden 
350 - .680 120° Strain Relief, Light Almond | A24366-ND 543 4.34 | 569336-1 Cover Kits and Accessories — RoHS Compliant 
(8.89 - 17.27) | 120° Strain Relief, Black A24367-ND 2.95 2.36 | 569336-3 24 = 180° Cover ; A15013-ND 15.08 12.06 | 554944-1 
ERE — 50 - 180° Cover - Cab. dia. < .500 (12.70)| A15015-ND 3.37 2.70 | 554946-1 
90° Strain Relief, Lt. Almond Cover | A24368-ND 6.23 4.98 | 569335-1 50 - 180° Cover - Cab. dia. > .500 (12.70)] A24320-ND 3.16 2.53 | 554946-2 
(16.51 - 19.05) = = Cap. Pan Head Screw, 4-40 (2 req.) | A33648-ND 36 © 18 | 5554726-1 
50 Position CHAMP Connector With Crimp Cable Clamp — RoHS Compliant a _ Inner Ferrule .500 (12.7) Inside Dia. | _A24323-ND 43 .35 | 554725-6 
= Wear Adapter (Plug to Recept. Assy.) | A24372-ND 31.40 25.12 | 552705-1 + Cover sold separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=~ TycoElectronics © AMP 1mm Card Edge Connectors slot 1/ AGP / NLX € 


Authorized Distributor 


1mm Standard Edge Connectors have been developed specifically to meet the interconnection requirements for the latest technological advances in personal computers. 
These include Intel’s Pentium II™ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port (AGP), and the new NLX Form Factor motherboard. 


FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest interconnection technology for Slot 1, AGP and NLX * High temperature housings suitable for surface mount reflow processes * Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter PC board holes »* Certified by Canadian Standards Association to Canadian and United States Requirements » Produced under a Quality Management System certified to ISO 9001 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C * Voltage: 250VAC * Characteristic Impedance: 35<20<800 * Termination Resistance: 20mQ maximum (initial) * Insulation 
Resistance: 1000MO minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles minimum * Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum average per contact pair * Separating Force: 
1.98 ~ .35 oz. (.550 ~ .097N) per contact pair 


Solder Tail | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 =| Part No. 
1mm Standard Edge Connector 

1 242 Position Slot 1 Connector for Pentium I! 400 (2.54 A15102-ND 8.33 6.66 | 145251-2 
and Celeron Processors 100 (2.54) A33649-ND® 7.13 5.70 | 5145251-2 

124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) | A15103-ND 5.70 4.56 | 145263-1 

Brings high performance 3-D 2 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) | A33650-ND® 5.13 4.10 | 5145263-1 

Fully compatible with Intel Pentium graphics and full motion video to | Riser Card Interconnect for new Connector for AGP Card 1002.54) SD 5.88 4.26 | 145268-2 
II processor module the desktop NLS Form’ Factor motharboard Connector for AGP Card 100 (2.54) | A33651-ND@ 4.83 3.86 | 5145263-2 
5 | aaaipesuiaaulsehiene Garant : 1001254) | 415106-ND 12.48 9.98 | 145275-2 
Gsltion NL’ Rlser Card'Interconnect, | 1002.54) tee ane 10.73 8.58 | 5145275-2 


Celeron Retention Modules — RoHS Compliant 


4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 15108-ND 13.58 10.86 | 145342-1 
(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) § : : : 


5 Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud A15109-ND 403 9.02 | 145912-1 
Assembly Required for Each Retention Module e109 ‘ i S312" 


Universal Retention Modules (URM) — RoHS Compliant 


Complete 2 module kit. Required Housing: Nylon, black ri A ; ; ; ri 
for one processor. Hardware: Brass, copper alloy finish 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with A15115-ND 3.55 2.84 | 145417-2 


.159” (4.04mm) Holes, 2 pieces 


URM with Clearance Hole for #6 Screw. Customer Supplies 
7 a A15117-ND 2.43 1.94 | 145419-2 
Fastener Hardware, 2 pieces 


Integrated Retention Modules — RoHS Compliant 


8 Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 6.98 5.58 | 145327-1 
Pentium II Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 6.18 4.94 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit — RoHS Compliant 
9 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with At5114-ND 79a 630 | 145308-1 
Integrated Retention Module #145327-1 
@ RoHS Compliant 


D-Sub Mounting Fig. 2 ig Fig. 4 
Hardware ae o7slan| a 
— : 5. : : 100.1 LL <3, 
Digi-Key Price Each 3M : : ‘ ; (254) e89) 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 |Part No. = = rf : em | 
. Kit includes 2 screws and 2 flat 
1 | Jack Screw Kit |MDVS22-ND 1.10 .84 76 [3342-1 ‘washers’ Kit includes 2 screws. 


2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND 1.31 1.00 -91 |3342-2 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND. 87 67 ‘61 |3342-4 
4 
5 


Screw Mount Kit | MDSMK1-ND 94 72 65 |3342-3 


Jack Socket Kit |MDVS44-ND 1.85 1.41 1.28 |3341-1S a 440K 
2 : ‘4-40X 
6 | Jack Socket Kit |MDVS73-ND 168 1.28 1.16 |3341-2 .09(2. .26(6.60) DP -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit |MDVS50-ND 1.85 1.41 1.28 |3341-1L Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit |MDVS81-ND 1.93 1.47 1.33 |3341-4 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 


292 CERTIFIED MANUFACTURER 


NE Con nector Hardwa re Material: Steel, Zinc Plate and Gold Iridite. Threads: 4-40 


PEC THON ICS CO 


Digi-Key Price Each Keystone 
Fig.| Description Part No. 4 5 50 | Part No. 0.187 140 

Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ................ 2073K-ND 5.96 5.22 4.84 | 2073 6 (4.75) (3.56) 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2069K-ND 5.75 5.18 3.74 | 2069 1 <> 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2071K-ND 4.84 4.24 3.94 | 2071 30 iN 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . .. | 7228K-ND 69 61 57 | 7228 8757144 of 7 wad al 

. : (9.53) “1.80 (45.72) >=. 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7228-5K-NDt 69 61 57 | 7228-5 1 


7230K-ND 59 53 43 | 7230 
7230-5K-NDt 59 53 43 | 7230-5 


( 
( 
Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 
Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 
Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7232K-ND 1.41 1.23 1.15 | 7232 

Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . .. | 7232-5K-NDt 1.41 1.23 1.15 | 7232-5 
Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229K-ND 1.13 1.02 .96 | 7229 


( j 
Jack Screws 4/40 x .250” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229-5K-NDt 90 19 74 | 7229-5 
Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231K-ND 13 65 60 | 7231 
Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231-5K-NDt 73 65 60 | 7231-5 
Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233K-ND 1.62 1.42 1.32 | 7233 
Jack Screws 4/40 x 625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233-5K-NDt 1.62 1.42 1.32 | 7233-5 
Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector.... | 7235K-ND 713 64 60 | 7235 
“U" Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) ................0.:eceeeceeeeeeeeeeteeeeeeee 2062K-ND 88 78 72 | 2062 


Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2063K-ND 99 87 .81 | 2063 
4/40 x .250” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). ...| 2060K-ND 1.10 97 90 | 2060 
4/40 x .562” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) ......................2eee 2061K-ND 1.21 1.06 99 | 2061 


aA/PANMskwW|WWDwHWwWwWlHOwWwWwWwlwowny ry = 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


All connectors are preloaded with size 20 DF posted 
contacts; plugs with pin contacts and receptacles with 


socket contacts. 


Front Metal Shell Right Angle HD-20 Series (Fig. 1): 
* Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shell: Steel, 
Nickel Plated * Contacts: Pins: Brass; Sockets: Phosphor 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash on mating end, tin 
on solder tails with overall Nickel underplate, or 15 Gold 
on mating end, Tin on solder tails with overall Nickel 


AMPLIMITE® 


D-Sub Connectors 


Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): * Contact 
Mating Area Plating: 30 Gold » Eyelets: Brass, Tin Plated 


* Threaded Inserts: Zinc * Female Screwlock: Zinc * Board- 


locks: Copper Alloy, Tin Plated * Pin Contacts: Brass 

Zinc Plated Shell HDP-20 Series (Fig. 2): * Contact Mating 
Area Plating: Gold Flash * Grounding Indents: Without * Re- 
commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) 
Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 2): * Contact 
Mating Area Plating: 30 gold »* Grounding Indents: On 


815 (8.00) 
at Eyelet 


underplate Male Plug * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) 

No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. Sex | Part No. 1 25 | Part No. Fig.| Pos. Sex | Part No. i 25 ‘| Part No. Fig.| Pos. Sex | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, without 37 Male |A32103-ND§ 5.13 4.28 | 5747843-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 
Boardlocks, with Threaded Inserts — RoHS Compliant 1 37 | Female | A32129-ND§ 7.29 6.08 | 5747847-4 with Boardlocks, with Threaded Inserts — 

9 Male |A32072-ND§ 3.89 3.25 15747250-4 37 | Male |A35127-ND$& 12.87 10.73 | 5747843-3 RoHS Compliant 
9 | Female |A32075-ND§ 3.38 2.82 |5745781-4 37__| Female | A35141-ND§* 12.69 10.58 | 5788802-1 9 | Male /A32134-ND§ 5.37 4.48 [5747832-4 
9 Male |A32088-ND§ 6.15 5.13 |5747250-3 Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, Female | A32138-ND§ 4.56 3.80 |5747836-4 
9 | Female |A32106-ND§ 413 3.44 |5745781-3 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 15 | Male |A32080-ND§ 9.39 7.83 | 5747833-4 
15 | Male |A32073-ND§ 4.59 3.83 |5747236-4 9 | Male [A32094-NDe§ 3.60 3.01 |5747840-6 1 zs bier ae ae we ler 
ri 5 9 | Female | A32119-ND@: 3.00 2.51 |5747844-6 emas z : : g 
1 : ~ fore a veh saat 9 Male ee ibe: 3.72 3.10 |5747840-5 25 | Female | A32140-ND$ 21.78 18.15 | 5747838-3 

25 | Female |A32077-ND§ 4.00 3.33 |5745783-4 9 | Female |A32118-ND@$ 3.15 2.63 | §747844-5 37 _| Mate FRe20GesNDS 1600 15:00) [ATES 

25 | Female |A32111-ND+ 4.29 3.58 |5745783-3 9 Male |A35105-ND 1.06 89 | 1734351-1 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 

25 | Male |A35123-ND$a 20.52 17.10 |5747238-3 9 | Male |A35106-ND@A 1.93 1.61 | 1734351-2 with aang ei ini ie Screwlocks — 

37 | Male /A32162-ND§ 13.08 10.90 |5747252-4 9 | Female | A35107-ND@+ 1.84 1.54 | 1734354-1 cabbcdbchi citable 

9 | Female | A35108-ND@A 1.75 1.47 | 1734354-2 9 | Male )A32135-ND§ 20.49 17.08 | 5747832-6 
37 | Female A32078-ND§ - 7.29 6.08 sidered i Male |A35190-ND@a§ permed parent ‘ Female | A32139-ND§ 3.82 7.35 |5747836-6 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, without 9 Male | A35131-ND@ta 441 3.43 | 5788793-2 15 Male | A35151-ND§ 13.23 11.03 |5747833-6 
Boardlocks, with Standard Mounting Holes — 7 Female |A35136-NDoxr§ 570. 396 S7e7OTA 25 Male | A35152-ND§ 33.42 27.85 | 5747834-6 
oe omneaat 15 | Male |A32097-ND@s 3.30 2.75 |5747841-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
9 | Female Reoieanes sammie ear 15. | Female |A32123-NDe§ 477 3.98 |5747845-6 with Boardlocks, with Threaded Inserts — 
9 | Male eoieuaaS Teo" “Bis |SIATZ00: 15 | Female | A23308-ND+ 8.97 7.48 | 747845-5 RoHS Compliant 
4] 15 | Mae eeeteeaes GM? 20:08;) 01 abe 1 | 15 | Female |A32122-NDe$ 4.08 3.40 |5747845-5 1 | 9 | Female [A35156-ND¥ 6.27 5.23 [5748907-2 
15 | Female egies SL piace 15 | Female |A35137-NDexg 6.03 5.03 | 5788799-1 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
ni Naa Penne oe ae he 25 Male | A32102-ND@§ 5.67 4.73 | 5747842-6 without Boardlocks, with Threaded Inserts 
= = 25 | Female )A32128-ND@§ 5.31 4.43 | 5747846-6 9 Male | A23375-ND§ 8.07 6.73 | 747467-4 

Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 25 | Male |A32101-ND@+ 7.68 6.40 |5747842-5 9 Male | A33982-ND@§ 6.90 5.75 | 5747467-4 

without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 25 | Female | A32127-ND@$ 3.82 3.19 |5747846-5 9 Female | A33983-ND@§ 7.98 6.65 |5747459-4 
Bole compliant 25 | Female |A35103-ND# 149 1.25 | 1734349-1 9 | Female | A38984-ND@+ 717 6.48) 5747459-3 

9 | Male /A32089-ND§ 3.99 3.33 [5747250-6 25 | Female |A35104-ND@A 268 2.24 |1734949-2 4 |_15__| Female | A33985-NDo¢ 9.84 8.20 |5747460-3 

9 | Female )A32107-ND$ 3.90 3.25 5745781-6 25 | Male |A35134-ND@ag 12.66 10.55 | 5788795-1 15 | Male |A35162-ND@§ 11.28 9.40 | 5748872-1 

15 | Female |A32109-ND§ 4.80 4.00 |5745782-6 25 | Female | A35139-ND@=§ 6.82 5.69 |5788801-1 25 Male | A33986-ND@§ 11.94 9.95 | 5748873-1 

1 | 15 | Male /A35122-NDag 813 6.78 /5747236-6 25 | Female |A35140-ND@+* 5.73 4.78 | 5788801-2 25 | Female | A33987-NDo+ 771 6.43 |5747461-3 

25 | Female |A32113-ND§ 5.37 4.48 |5745783-6 37 Male | A23290-ND§ 29.32 18.60 | 747843-6 25 | Female | A35158-ND@§ 31.95 26.63 | 5747461-4 

25 | Female |A32112-ND¢ 3.97 3.31 |5745783-5 a7_| Male |A32104-NDes Gives ean lsravaiace 37 _| Female | A35159-ND@§ 15.90 13.25 | 5747462-4 

25 | Male |A35124-NDA§ 31.98 26.65 | 5747238-6 37 | Female | A23316-ND§ 13.41 11.18 | 747847-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 

37 Female | A32114-ND§ 11.67 9.73 |5745784-6 37 Female | A32130-ND@§ 7.29 6.08 | 5747847-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 


RoHS Compliant 


Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, with All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, with Boardlocks, 


Boardlocks, with Standard Mounting Holes — with Threaded Inserts — RoHS Compliant : as peed ee hee 
. emale | ’ fs - 
Bors Compliant 1 | 18 | Male eae DS 798 “GIGS | 97A800¢-1 15 | Male |A33990-ND§ 12.42 10.35 | 5748952-1 
9 | Male )A32090-ND§ 3.99 3.33 5747840-2 25 _| Female | A33975-ND§ 8.19 6.83 |5748901-1 1 | 15. | Female Recreate joaa. “aon'levavacoss 
9 | Female |A32115-ND§ 3.00 2.51 |5747844-2 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, with Boardlocks, 25. | Female | A33991-ND§ 954 7.95 |5747461-6 
1} 15 Male |A35126-NDA§ 4.59 3.83 |5747841-2 with Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 25 | Female | A33992-ND¥ 394 7.45 |5747461-5 
25 | Male |A32098-ND§ 5.43 4.53 )5747842-2 + | 9 | Female |A33976-ND§ 10.47 8.73 | 5748979-1 37_ | Female | A35160-ND§ 20.10 16.75 |5747462-6 
25 | Female |A32124-ND§ 4.61 3.85 |5747846-2 25 | Female | A35153-ND§ 11.94 9.95 |5748981-1 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, with All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, without Boardlocks, without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 
Boardlocks, with Threaded Inserts — RoHS Compliant with Threaded Inserts — RoHS Compliant 9 Female | A23357-ND§ 6.36 5.30 | 747459-2 
9 | Male |A32092-ND§ 2.08 1.74 )5747840-4 9 | Female | A33977-ND§ 6.90 5.75 | 5745394-2 9 | Female | A33993-ND@§ 8.22 6.85 | 5747459-2 
9 | Female |A32117-ND§ 3.00 2.51 |5747844-4 1 | 25 | Female |A32131-ND§ 957 7.98 |5745392-2 9 Male | A23373-ND 6.63 5.53 | 747467-1 
9 | Male |A32091-ND$ 3.15 2.63 |5747840-3 25 | Male |A35154-NDO 10.53 8.78 | 5748865-3 9 | Male |A33994-NDe¢ 6.21 5.18 |5747467-1 
9 Female |A32116-ND$ 3.15 2.63 |5747844-3 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 15 Male | A23376-ND§ 7.23 6.03 | 747468-2 
9 | Female |A35109-ND$ 1.09.91 | 1734348-1 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 15 | Male |A33995-ND@§ 9.33 7.78 | 5747468-2 
9 | Female |A35110-NDA 1.48 1.24 |1734348-2 9 | Female |A23339-ND§ 9.09 7.58 | 745395-2 25 | Male |A23379-ND§ 9.48 7.90 | 748826-1 
9 | Male |A35113-ND$ 4.49 1.25 |1734352-1 9 | Female | A33978-ND@§ 7.80 6.50 |5745395-2 25 | Male |A33996-ND@s 8.82 7.35 |5748826-1 
9 Male |A35114-NDA 2.48 — 2.07 |1734352-2 1] 15 | Female |A33979-ND@§ 8.79 7.33 | 5745396-2 1) 25 | Female |A23365-ND§ 7.68 6.40 | 747461-2 
9 | Male |A35128-NDAS 3.16 2.64 |5788792-1 25 | Female |A23341-ND§ 20.16 16.80 | 745397-2 25 | Female | A33997-ND@§ 7175.98 | 5747461-2 
9 | Male |A35129-ND$a 2.84 2.37 |5788792-2 25 _| Female |A32132-ND@§ 11.28 9.40 | 5745397-2 25 | Female | A23364-ND$ 7.20 6.00 |747461-1 
9 | Female |A35135-ND§% 2.83 2.36 |5788796-3 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 | Female | A33998-ND@¢ 6.72 5.60 | 5747461-1 
15 | Male |A32096-ND§ 3.30 2.75 |5747841-4 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 37 | Male | A23378-ND§ 11.34 9.45 | 747470-2 
1 | 15 | Female |a2121-NDg 483° 159 |S7478454 9] Female JAD3S34-NDE ea7 57a TABTaLA 37 | Male |A33999-NDes 14.58 12.15 | 5747470-2 
15 | Male |A32095-ND$ 4.05 3.38 |5747841-3 1 | 9 | Female |A33980-NDes 6.39 5.33 )5745131-1 37 _| Female [Bese6e Nes PNON 28518 Ge 
15. | Female |A32120-ND$ 248 2.07 |5747845-3 25 | Female | A23335-ND§ 15.57 12.98 | 745132-2 37, | Female | A34000-ND@§ 10.29 8.58 | 5747462-2 
15 | Female |A35115-ND$ 3.12 2.60 |1734355-1 25 | Female |A33981-ND@§ 14.55 12.13 | 5745132-2 50 Male_|A35161-ND@+ 39.30 _ 92.75 |5206071-1 
25 | Male |A32100-ND§ 5.76 4,80 |5747842-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, without Stoel, Tin Plated Shell, .454" (11.53mm) Mount 
25 | Female |A32126-ND§ 4.62 3.85 |5747846-4 Boardlocks, with Threaded Inserts — RoHS Compliant 9 | Male | A32142-ND@ 22.47 18.73 | 5745434-8 
25 | Male |A32099-ND# 495° 36a |s74734a-3 3 | Male /A32079-ND§ ono ens! s7isoa0 9 | Female |A35144-ND@+ 21.54 17.95 |5745438-1 
25. | Female |A32125-ND$ 4.13 3.44 |5747846-3 9 | Female |A32083-ND§ 19.35 16.13 |5745988-4 2 | 9 | Female eee 83.10 44.25 |5745438-3 
25 | Female [A35111-NDE 1.35 113 |1734350- 9 | Male |A32133-NDE 8.94 7.45 |5745990-3 oe | pene (ee a le 
25 | Female |A35112-NDA 3.23 2.69 | 1734350-2 1 | 15. | Female |A32084-ND§ 1215 10.13 | 5745984-4 os. | Female (eine HBO 4:08 Ba S7AAdGA 
25 | Male |A35132-NDA§ 5.19 4.33 |5788794-1 25 | Male | A32081-ND§ 23.49 19.58 |5745994-4 
25 | Male |A35133-ND$A 8.43 7.03 |5788794-2 25 | Female |A32137-ND$ 21.00 17.50 | 5745992-3 @ RoHS Compliant §301Gold A15yGold  101Gold Tin shell 
25 | Female |A35138-ND#x 6.19 5.16 |5788800-2 37. | Female | A32085-ND§ 16.23 13.53 |5745996-4 Gold flesh on mating end), a. With Grounding} Indants.and| Straps 


2 With Grounding straps 


(Continued) 
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= . HD-20 All-Plastic No. 
Tyco Electronics Straight Posted with ei of DimA | Digi-Key Price Each | AMP 
Authorized Distributor ACTION PIN é 79) 1 l Pos.| Sex | In. (mm) | PartNo. dl 25 | Part No. 
ls ee 37 | Female |.228 (5.79) | A32046-ND 37.50 31.25|5747713-2 
AMPLIMITE® Natal Digi-Key Price Each |AMP 50 | Female |.228 (5.79) | A32044-ND 40.17 33.48|5747143-2 
D-Sub Connectors (Cont.) Pos. Sex | Profile | Part No. 1 25 ‘| Part No. With Threaded Inserts 
With Fixed Female Screwlocks g__ Female |.206 (6.28) ]32031-NDe 6.93  5.78]5747090-2 
No. of Digi-Key Price Each | AMP 9 Female: | Low A23136-ND 11.55 9.63 |745454-2 Male |.228 (5.79) | A32052-ND@ 1710 14.25|5786830-1 
Fig.| Pos. | Sex |Part No. 1 25. | Part No. A32054-ND@ 17.10 14.25 |5745454-2 Female |228 (6.75) (eee jen 7 ads 
emale |. fy! as a i! by 
25 | Female |A35146-ND@+ 26.28 21.90 )5745440-1 25 | Female | Low | A28187-ND Pelle Mae te 15 | cemale 228 (5.79) |A32042-ND@ 14.34 11.95] 5747141-2 
> | 25 | Male |A35148-NDos 31.74 26.45 |5745436-3 AS2055-ND@ 27.57 22.98 |5745458-2 mate : - 
37 | Female |A32145-ND@ 33.45 27.88 |5745441-4 37 | Female | Low |A32056-ND® 1872 15.60 |5745459-2 95 Py pees Pons ne ao i Sele 
37 | Male |A32143-ND@¢ 31.05 25.88 | 5745437-3 RoHS Compliant ales | 2265.78) : : 
Zinc Plated Shell, .545” [13.84mm) Mount a7 | Female | 228 (5.79) |A32047-ND@ 25.59 21.33)5747714-2 
wae (GREGG Sead 455 [SOCIO Plug A bli Male |.228 (5.79) |A32051-ND@ 46.89 39.08 | 5786534-1 
ae Z : : - ug Assemblies 
roma 208 1800 2050081 | | an 20 An Plato Pl 50 ae (2206.79) MMMM 0s roo raat 
Female |A32065-ND@ 19.86 16.55 |5205866-1 Assemblies with Right Angle ile | P28 5-78) paw. as : 
15 | Female |A32067-ND@ 22.50 18.75 | 5205868-1 Posted Contacts With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 
> |_25_|_Male_|A1024-ND§ 29.82 24.85 | 205857-1 Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 Female |.206 (5.23) | A35198-ND+ 14.01 11.68/5745455-2 
25 | Male |A32068-ND@§ 24.51 20.43 | 5205857-1 rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated Gold flash on mating end, tin-lead 9 | Female |.228 (5.79) | A32032-ND 10.20 8.50/5747091-2 
25 | Female |A32069-ND@t 23.04 19.20 | 5205858-1 on solder posts, entire contact nickel underplated Male |.228 (5.79) |A35197-ND 14.40 12.00] 5787176-1 
37 | Male |A32070-ND@t 28.89 24.08 | 5205859-1 NGNat Digi-Key RSE TD ag | Female | 228 (5.79) | A82043-ND 14.28 9.40)5747142-2 
37 | Female | A1027-ND 38.67 32.23 | 205860-1 Positions | Part Na: 1 25 Part No. Male |.228 (5.79) | A32053-ND 32.76 27.30/5787177-1 
37 _| Female |A32071-ND@ 31.80 26.50 | 5205860-1 9 A23474-ND 9.99 8.33 | 745001-3 og | Female |.228 (6.79) A32029-ND 14.01 9.18/5745928-2 
Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, A34003-ND® 8.85 7.38__|_5745001-3 Male |.228 (5.79) | A32050-ND 16.20 13.50/5748146-6 
with Standard Mounting Screws — RoHS Compliant # RoHS Compliant gy | Female |.228 (6.79) | A32048-ND 18.12 15.10/5747715-2 
9 | Male |A35149-ND§ 19.59 16.33 |5745351-4 Male |.228 (5.79) |A35196-ND 45.06 37.55] 5750060-1 
9 | Female |A35150-ND§ 17.61 14.68 |5745112-2 HDP-20 . 50 | Female |.228 (5.79) | A32045-ND 23.19 19.33)5747145-2 
15 | Male |A32066-ND 19.20 16.00 |5745352-4 Front Metal-Shell Straight Posted ; 
. . @ RoHS Compliant + Brass Screwlocks 
15 | Female |A32151-ND 22.89 19.08 |5745113-2 with Solder Pins 
2 25 _| Female (BS2152:N0) 23.61 19.68 |5745114-2 Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated, black 3 
37 | Male |A32146-ND 32.88 27.40 |5745354-4 glass filled polyester Threaded Inserts: Tin plated steel, 4-40 inner thread | HD-20 All-Plastic 
37 | Female |A32153-ND 71.40 59.50 |5745115-2 Female Screwlocks: Tin plated steel, 4-40 inner thread Boardlocks: Tin plated Straight Posted : 
50 Male |a32147-ND 39.72 33.10 |5745355-4 sei Bie ene Phosphor bronze Plating: Gold over nickel, tin Ay | 
50 | Female |A32155-ND 42.36 35.30 | 5745116-2 Platinigran.sorder al Material and Finish: Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Threaded 
Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Brass, nickel plated Pin 
50_| Female |A32154-ND 54.57 45.48 | 5745116-1 Contacts: Brass or phosphor bronze plated, tin-lead on termination end, with 
Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, entire contact 50 (minimum) nickel underplated 
with Female Screwlocks No. of Dim. A | Digi-Key Price Each |AMP 
Male |A32149-ND@ 35.46 29.55 | 5747197-4 i Pos.| Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 |Part No. 
Female | A34001-ND® 26.82 22.35 | 5747020-2 Male w/Threaded Female w/Fixed Fertale With Standard Mounting Holes 
Female | A32161-ND® 36.90 30.75 | 5747020-1 Insert Female Screwlock he Connector Male A23218-NDt 5.34 4.45 |208006-2 
15 | Female |A32157-ND® 47.31 39.43 |5747021-2 (cr 9 Female |.125 (3.18) |A23238-ND+ 5.94 4.95 |207826-4 
25 | Male |A32148-ND® 27.00 22.50 |5747022-2 Male A23217-ND$ 5.07 _ 4.23 |208006-1 
, : Digi-Key Price Each | AMP 15 | Male |.125 (3.18) [A23220-ND+ 6.51 5.43 [208007-2 
2 | 2 | Female Teena 30:24. ° 2020) STAb88b Sex _| PartNo. 1 25 | Part No. Male (A23222-NDt 8.62 7.10 |208008-2 
50 | Male eee eee Ly 50.04: 41.70) 747497-4 With Threaded Inserts a5, | Female] 95 cg 19) |A28243-ND 9.57 7.98 |207828-4 
50 | Male /A32150-ND® 42.99 35.83 | 5747497-4 Male | A35163-ND 6.21 5.18 ]1-338309-2 Male |" °°") 423221-ND$ 7.41 6.18 |}208008-1 
50 | Female |A23409-ND 51.66 43.05 | 747193-2 Female | A35166-ND 7.32 6.10 | 1-338313-2 Female A23242-ND$ 8.25 6.88 |207828-3 
Male | A35164-ND 6.51 5.43 |1-338310-2 
50 | Female |A32159-ND@ 44.43 37.03 |5747193-2 Fenaie ESTE ANG ese aa Hsaagaiae a7 [Female] toe (3.18) [A28245-NDt 15.42 12.85 |207829-4 
50 | Female |A23408-ND$ 48.36 40.30 |747193-1 Male | A35165-ND 7.41 6.18 | 1-338311-2 , ah ot uw ae a 
Female__| A35168-ND 10.68 8.90 | 1-338315-2 5 ale |.125 (3. 5-NDt 7 95 ; 
50 | Female |A32158-ND@: 41.58 34.65 |5747193-1 
i Male A99300-ND NEW! 25.26 = 21.05 | 1-338312-2 With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant 
RoHS Compliant § 30) Gold A15yGold 0 10yGold Tin shell Female | A99302-ND NEW! 13.68 11.40 | 1-338316-2 Male A34004-NDt 5.01 4.18 |5208006-2 
$Gold flash on mating end 4 With Grounding Indents and Straps With Fixed Female Screwlocks Femal A34005-ND- 5.55 4.63 |5207826-4 
% With Grounding straps Male | A35169-ND 747 6.23 |3-338309-2 9 ate (1258-18) reeeeaea io aie |FMROGE 
Female | A35172-ND 77 6.23 |3-338313-2 + : : 
Male 1 A35170-ND 8737.28 13-338310-2 Female A32060-ND¢ 4.80 4.00 |5207826-3 
HDJ-20 All Plastic Jacketed Female | A35173-ND 5.01 4.18 |3-338314-2 15 | Male | 495 (3.18) |A84007-NDt 6.09 5.08 |5208007-2 
Cable C t Male A35171-ND 7.68 6.40 |3-338311-2 Female [> ) /q32061-ND+ 6.60 5.50 |5207827-4 
able Connector Female | A35174-ND 9.21__7.68 | 3-338315-2 Male 7A34008-NDt 7.98 665 15208008-2 
Use with HDP-20 Crimp Snap-In Contact: Male ReeaIDNEWG 21.89 26.58 |3-238312-2 Femal A34009-ND 8.94 7.45 |5207828-4 
al aa fal imp: snap-in Contacts Female | A99303-ND NEW! 31.89 26.58 | 3-338316-2 25 Jremaey 495 (3.18) t : : 
(sold separately) Male A34010-ND$ 6.90 5.75 |5208008-1 
Female A34011-ND$ 7.71 6.43 |5207828-3 
HD-20 Front Metal-Shell Straight Posted Female] 495 (3.18) |A84012-NDt 14.40 12.00 /5207829-4 
A 37 | Male A34013-ND$ 10.17 8.48 |5208009-1 
with ACTION PIN Male |.170 (4.32) [A35187-ND$ 12.84 10.70 [5208009-3 
Gee cen cua Matorlal and Finish: 50 | Male |.125 (3.18) |A34014-NOt 16.80 14.00 |5208010-2 
Relief Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black With Threaded Inserts 
Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Zinc Action Pin 9. | Female |.125 (3.18) A23248-NDt 7.56 6.30 |207841-4 
Contacts: Copper alloy duplex plated Plating: 30 gold on mating end, tin- : : A23247-ND$ 7.20 6.00 |207841-3 
lead on Action Pin post surface, with entire contact 50 (minimum) nickel 15 |Female|.125 (3.18) |A23250-ND+ 10.68  8.90/745057-4 
Fh Digi-Key Se WG underplated Male A23228-NDt 13.38 11.15 |745053-2 
Pos. |Description Part No. 1 25 | Part No. 25 aaa 125 (3.18) wecitial Hes ie ase 
5 : emale 51-ND$ 75 10.63 |745058- 
¢ oo ae a se Rs eed With Threaded Inserts — RoHS Compliant 
ee ——. e . a : Female A34015-NDT 7.14 5.95 |5207841-4 
wane i : : z Female w/Standard Male w/Threaded — Male w/Fixed 9 | Female | .125 (3.18) |A34016-ND$ 6.72 5.60 )5207841-3 
Mtg. Holes Insert Female Screwlock Male A35188-ND$ 9.42 7.85 |5745051-1 
No. of | Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 15 | Female | .125 (3.18) |A34017-ND+ 12.18 10.15 |5745057-4 
Pos. A Part No. 125 | PartNo. Male A34018-NDt 12.51 10.43 |5745053-2 
HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic 25 | Female |.125 (3.18) |A34019-NDt 12.42 10.35 |5745058-4 
9 234 (5.94) ‘A23465-ND 270 2.25 | 207753-1 DimA | Digi-Key Price Each | AMP Female A34020-ND$ 11.94 9.95 |5745058-3 
nao a Cond Guard Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 | Part No. 37_| Female |.125 (3.18) [A35191-NDt 19.74 16.45 |5745059-4 
- MUO HzO Ose OaSe on ware? With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant With Fixed Female Screwlocks 
Black Thermoplastic Female |.206 (5.23) | A32030-ND 13.02 10.85] 5747089-2 9 | Male | ss (3.18) A23230-NDt 7.98 6.65 ]745071-2 
9 .265 (6.73) A23467-ND 1.71 1.43 | 745002-2 Female |.206 (5.23) |A32041-ND 35.65 21.38|5747140-2 Female |” -'°) | 423255-NDT 7.32 6.10|745076-4 
t 94V-0 rated thermoplastic black Female |.206 (5.23) | A35195-ND 27.51 22.93/5745922-2 t 30 gold on mating end + Gold flash on mating end (Continued) 
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. No. Price INo. of Dim. A |Digi-Key Price Each |AMP 
Tyco Electronics of Dim. A | Digi-Key Each AMP Pos.| Sex |Inch (mm)|Part No. 1 25 [Part No. 
Authorized Distributor Ross BSexe Min (mm) ss HartNoy e255 RartiNo: Male |.125(3.18) |A34078-NDt 9.12 7.60 |5745968-8 
50 |Female| -129 (3-18) |A23156-NOt 21.24 17.70 )745191-1 Female|.125(3.18) |A34079-NDt 9.21 7.68)5745967-8 
AMPLIMITE® 188 (4.78) | A23157-NDt 21.24 17.70 |745191-7 25 | Male |.125(3.18) |434080-ND$ 8.22 6.85|5745968-7 
With .120” (3.05mm) Mounting Holes — Female|.125(3.18) |A34081-ND$ 7.68 6.40/5745967-7 
D-Sub Connectors RoHS Compliant Female|.170(4.32) |A34082-ND+ 10.26 8.55 |1-5745967-0 
HD-20 All-Plastic Straight Posted (Cont. 125 (3.18) | A34046-ND$ 6.12 5.10 /5745183-2 Male |.125(3.18) |A34083-NDt 15.24 12.70|5747375-8 
9g ( ) 9 |Female| 188 (4.78) | A34047-NDt 6.90 5.75 |5745183-7 37 | Female|.125(3.18) |A34084-ND+ 15.72 13.10|5747301-8 
nates Dim. A [Digi-Key immer) WE 427 (10.85) | A35175-NDt 11.28 9.40 |5745183-3 Female|.125(3.18) |A34085-ND$ 13.05 10.88 |5747301-7 
Pos.| Sex | In.(mm) [Part No. 1 25 | Part No. 15 |Female) .188 (4.78) | A34048-NDt 9.27. 7.73 |5745185-7 With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) 
Male (A23229-NDE 810 6.75|745071-1 125 (3.18) | A34049-NDt 10.62 8.85 |5745187-1 15 [Female].125(3.18) [A23200-NDt 9.09 7.58 )2-747707-0 
9 [Female | "7° 9:18) |ao3954-nDs 6.66 5.55 |745076-3 05 |emate| 188 (4.78) | A34050-NDt 11.40 9.50 |5745187-7 25 | Male [.125(3.18) [A23175-NDt 10.59 _ 8.83|2-747704-0 
Male _|.170 (4.32) |A23231-ND+ 8.28  6.90/745071-4 -188 (4.78) | A34051-ND+ 9.84 8.20 |5745187-8 With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) — 
Female 425 (3.18) A23258-ND¢ 10.38 8.65 /745077-4 -427 (10.85) | A35176-ND+ 12.87 10.73 |5745187-3 RoHS Compliant 
15 |Female|’ ~~” |A23257-ND$ 9.39 7.83 |745077-3 37 |Femate| -125 (3-18) | A34052-ND+ 15.87 13.23 |5745189-1 Male |.125(3.18) |A32058-NDt 5.46 4.55 )2-5748003-0 
Male _|.170 (4.32) [A23232-ND+ 1143 9.28 |745072-4 188 (4.78) | A34053-ND+ 18.09 15.08 |5745189-7 3 | Female|.125(3.18) |A32036-NDt 5.94 4.95 |2-5747706-0 
Female A23261-NDt 11.58 9.65 |745078-4 50 [remate| 125 (3-18) [A34054-NOt 19.86 16.55 |5745191-1 15 _|Female|.125(3.18) |A34086-NDt 4.92 4.10|2-5747707-0 
5 | Male /.125 (3.18) |A23233-ND$ 10.80 9.00 |745073-1 .188 (4.78) | A34055-ND+ 24.27 20.23 |5745191-7 9 Male |.125(3.18) |A34087-ND+ 7.47 6.23|2-5747704-0 
Female A23260-ND¥$ 9.99 8.33 |745078-3 With Clinch Nuts 5 | Female|.125(3.18) |A32037-NDt 8.64 7.20 /2-5747708-0 
Female | .170 (4.32) |A23263-ND$ 13.11 10.93 |745078-5 37. |Female|.125(3.18) |A34088-ND+ 16.05 13.38 |2-5747709-0 
Female |.125 (3.18) |A23265-ND+ 16.17 13.48 |745079-4 125 (3.18) | A23163-ND$ 9.48 7.90 |747190-1 With Fixed Female Scrawiacis 
37 | Male A23036-NDt 90.59 47101745074-4 9 |Female| 125 (3.18) | A23164-NDt 9.69 8.08 |747190-2 
170 (4.32) : : 4 : Female].125(3.18) |A23192-ND$ 9.84 8.20)1-747150-3 
Favate A23266-ND¢ 1857 1548 |745079-6 188 (4.78) | A23165-ND+ 19.32 16.10 |747190-4 9 
nalé | _ : fd 195 (3.18) |AD3158-ND 1155 9.63 17458204 Female|.170(4.32) |A23194-NDt 11.64 9.70|1-747150-6 
With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 15 |Female| * (3.18) ap . . 15. | Female| 125(3.18) |A23196-ND: B04 6.70/1-747299-4 
Male fesoeiaNo CA | BAS SIASOT Ae 125 (8.18) ee ae Ae 37, [Female| 170(4.32 ren 24.24 20.20 1-747301-6 
Female A34022-NDt 7.05 5.88 |5745076-4 37 |Female| .125 (3.18) | A23167-NDt 25.17 20.98 |747315-1 Female}.170(4.32) a : : 
125 (3.18) : = - With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 
9 Male A34023-ND$ 7.56 6.30 |5745071-1 With Clinch Nuts — RoHS Compliant Male 1125(3.18) A32057-ND 6.90 T-7A7B71-4 
Female A34024-NDE 6.18 _ 5.15 |5745076-3 ale |-125(3.18) |AS2057-NDT 90° 5.75 )1-5747871- 
Male A34025-NDt 771 643 STA5071-4 125 (3.18) | A34056-NDT 9.06 7.55 /5747190-2 Female|.125(3.18) |A32059-NDt 7.14 5.95/1-5747150-4 
170 (4.32) : : 9 |Female| 125 (3.18) | A34057-ND$ 8.85 7.38 |5747190-1 Male | 125(3.18) |A34089-ND# 7.02 5.85/1-5747871-3 
Female A32062-ND+ 7.95 6.63 |5745076-6 488 (4.78) | A34058-NDt 1096 9.05 15747190-4 9 125(8. ‘ , 
Fainale A34026-NDE 9.66 8.0515745077-4 : : : Female|.125(3.18) |A34090-ND$ 6.84 5.70/1-5747150-3 
Female 125 (3.18) |A34027-ND+ 876 7.30/5745077-3 15 |Female| 125 (3.18) | A84059-NDt 1020200 olanee Female|.170(4.32) |A34091-NDt 8.22 6.85/1-5747150-6 
15 | Male A35189-ND+ 8.79  7.33/5745072-21 125 (3.18) | A34060-ND$ 10.29 8.58 |5745820-2 Male |.170(4.32) |A34092-NDt 6.93 _ 5.78|1-5747871-6 
Female A35192-NDt 10.41 8.68 |5745077-6 95 |Female| -125 (3.18) | A84061-NDt 12.18 10.15 )5745886-1 Female|.125(3.18) |A34093-ND+ 6.90 5.75|1-5747299-4 
male |-*/0 (432) |as4q08-ND+ 10.38 8.65 |5745072-4 125 (3.18) | A34062-ND$ 12.57 10.48 |5745886-2 15 | Male |.170(4.32) |A34094-NO+ 8.61 7.18|1-5747872-6 
Male A34029-ND+ 10.80 9.00 |5745073-2 37 |Female} .125 (3.18) | A34063-NDt 20.43 17.08 |5747315-1 Female|.170(4.32) |A34095-ND+ 8.10 _ 6.75|1-5747299-6 
Female) 495 1g) [A34080-NOt 10.80 9.00 |5745078-4 +30y gold on mating end Gold flash on mating end Male |.125(3.18) |A34096-ND+ 10.32 8.60/1-5745968-4 
Male A34031-ND$ 10.08 8.40 |5745073-1 Female|.125(3.18) |A34097-NDt 7.62 6.35/1-5745967-4) 
25 | Female A34032-ND$ 9.36 7.80 /5745078-3 Male |.125(3.18) |A34098-ND$ 8.79 7.33/1-5745968-3} 
Female A32063-NDt 11.25 9.38 |5745078-6 HD-20 Front Metal-Shell ‘ a) aoe 25 | Male |.170(4.32) |A34099-ND+ 10.59 8.83|1-5745968-6 
Female | .170 (4.32) |A34033-ND 12.27 10.23 |5745078-5 Straight Posted + Male |.170(4.32) |A35177-ND$ 10.98 9.15|1-5745968-5 
Male A35190-ND$ 11.22 9.36 |5745073-3 g Female|.170(4.32) |A34100-NDt 8.91 7.43/1-5745967-6 
Female | .125 (3.18) |A34034-NDt 15.12 12.60 |5745079-4 Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Female|.170(4.32) |A34101-ND+ 10.83 9.03 |1-5745967-5 
7 “ 170 (4.32) peeeairdl cae ce rahe aioe ncaa: BEAeS iploted Poul Steg: 37_[Female|.170(4.32) |A34102-NOt 20.85 17.38 |1-5747301-6 
emale =| . id ( 5 1 ai 7 A wy 
Female | 125 (3.18) |A35193-NDt 23.64 19.70 |5745080-4 locks: Zinc Pin Contacts: Brass or phosphor pen enter agape Cee seen ch oamd eed 
50 |Female|.170 (4.32) [A35194-NDt 49.23 16.03/5745080-6| | bronze plated, tin-lead on termination end, with ee 
: : ” 7 entire contact 50 (minimum) nickel underplated 9 | Female|.125(3.18) |A35184-NDt> 9.75 8.13 |5750678-1 
+ 30p gold on mating end 4 Gold flash on mating end Male |.125(3.18) |A35179-ND+ 12.24 10.20|5748026-1 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each 15 | cemale|.125(3.18) |A35185-NOt 11.28 9.40|5787683-1 
Pos.| Sex |Inch (mm)|Part No. 1 25 |Part No. Male |.125(3.18) |A34103-NDt 11.61 9.68|5748027-1 
25 
HD-20 Full Metal-Shell With Standard Mounting Holes Female|.125(3.18) |A35183-NDte 11.67 _9.73|5748612-1 
Straight Posted Male |.125(3.18) |A23163-NDt 7.05 5.88|747871-2 37_| Male |.125(3.18) |A35180-NDt 13.35 11.13|5787686-1 
Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Female|.170(4.32) |A23207-ND+ 12.12 10.10|747150-4 Female|.125(3.18) |A35186-NDt*« 17.82 14.85 ]5787685-1 
Insert: 94\-0 rated thermoplastic, black Female).125(3.18) |A23211-NDt 5.28 4.40/747299-2 + 30p gold on mating end + Gold flash on mating end 
Pin Contacts: Brass or phosphor bronze Male |.170(4.32) |A23185-NDt 8.43 7.03|747872-4 %* See Drawing for Dimension 
plated, tin on termination end, with entire Male |.125(3.18) |A23177-NDt 10.71  8.93|745968-2 
contact 50y1 (minimum) nickel underplated Female Male Male |.170(4.32) |A23178-NDt 9.09 _7.58|745968-4 
Male |.125(3.18) |A23181-NDt 12.84 10.70|747375-2 
No. f 7 Price With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant Mm re) | ex 
of Dim. A | Digi-Key Fach = AMP Female|.125(3.18) |A32038-NDt 6.75 5.63|5747150-2 
bss sexe in inn Ean NC 1___25 [Part No. Male |.125(3.18) |A34064-NDt 6.57 5.48|5747871-2 
Without Grounding Indents Female|.170(4.32) |A34065-ND+ 11.34 9.45|5747150-4 " 
9 | Male | 125 (3.18) | A23139-ND$ 5.64 4.70 |745182-2 Male |.170(4.32) |A35178-ND+ 6.87 _5.73|5747871-4 NEW! Micro-D 
25 | Male | .125 (3.18) | A23140-ND$ 9.48 7.90 |745186-2 Female|.125(3.18) |A34066-NDt 4.98 4.15/5747299-2 
Without Grounding Indents — RoHS Compliant Male |.170(4.32) |A34067-NDt 7.89 6.58/5747872-4 Connectors 
9 | Male | 125 (3.18) | Ag4037-NDE 98; 440 s74510020 Female|.170(4.32) |A35182-NDta 14.58 12.15 |5747299-4 
- : Male |.125(3.18) |A34068-NDt 9.99  8.33/5745968-2 Fig. 1 — Plug, 
25 | Male | “125 (3.18) (satan oe 8.88 7.40 /6745186-2 Female|.125(3.18) |A34069-NDt 7.86 6.55 |5745967-2 Right Angle 
With Grounding Indents Male |.170(4.32) |A34070-ND+ 8.52 7.10|5745968-4 
9 | Male | 125 (3-18) | A23141-NDt 6.69 5.58 ]745410-1 Female|.170(4.32) |A35181-NDte 11.25 9.38 |5745967-4 
188 (4.78) | A23142-ND+ 8.55 7.13 |745410-7 Male |.125(3.18) |A34071-NDt {2.00 10.00|5747375-2 
95 | Male | -125 (3-18) |A23143-NDt 771 6.43 |745412-1 Female|.125(3.18) |A32039-NDt 13.80 11.50|5747301-2 
188 (4.78) | A23144-ND+ 11.94 9.95 |745412-7 With 4-40 Threaded Inserts 
37 | Male | .125 (3.18) | A23145-NDt 18.81 15.68 |745413-1 earal 125(3.18) [A23209-ND+ 618  5.15|747150-8 
50 | Male | -125 (3-18) ] A23146-NDt 23.16 19.30 |745414-1 emale) 425(3.18) |A23208-ND$ 4.47 _3.73|747150-7 
188 (4.78) | A23147-NDt 21.03 17.53 |745414-7 Male |.125(3.18) |A23186-NDt 7.95  6.63|747872-8 
With Grounding Indents — RoHS Compliant Female|.125(3.18) |A23213-ND+ 6.90 5.75|747299-8 Features: * Economical solution for commercial applications requiring the 
| 5 density of a microminiature connector. * Rugged commercial design with a 
125 (3.18) | A34030-NDF 627 523157454101 Female|.125(3.18) |A23212-ND$ 9.09 _ 7.58|747299-7 / : ° ¢ u 
9 | Male "488 (4.78) | A34040-ND¢ 9.78 8.15 |5745410-7 Male |.125(3.18) |A23180-NDt 9.75 8.13/745968-8 ee penal and grounding tabs for improved mechanical and electrical 
725 (3.18) |A3404T-NDE 794; 78.03 | S7ARAIO- Female|.125(3.18) |A23205-NDt 12.60 10.50|745967-8 STILE SONHIONS.. 
25 | Male “488 (4.78) A34042-ND+ 11.16 930 5745412-7 Male |.125(3.18) |A23179-ND$ 8.76  7.30|745968-7 Electrical: * Current: 1.0A » Contact Resistance: 8mQ max. 
37 | Male | 125 (8.18) |A34043-NDt 17.61 14.68 157454134 Female|.170(4.32) |A23188-NDt 14.01 11.68 |1-745967-0 Physical: » Housing: Shell - Nickel plated 1008LC Steel; Insulator - LCP, UL 
125 (3.18) |Ag4044-ND 21.63 18.03 157454144 Male |.125(3.18) |A23182-NDt 16.29 13.58 |747375-8 94V-0 © Contact: Pin - Gold plated Beryllium Copper » Jackpost: Stainless 
50 | Male “488 ee pene 24.00 20.00 5745414-7 Female}.125(3.18) |A23216-ND+ 16.80 14.00)747301-8 Steel * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Cable: 28 AWG-PVC Jacket - 
188 (4.78) t : : Female|.125(3.18) |A23215-ND$ 13.95 11.63|747301-7 Shielded - 85°, 300V UL2464 
With .120” (3.05mm) Mounting Holes -. 7 
125 (3.18) | A23149-ND$ 657. 5.48 1745183-2 With 4-40 Threaded Inserts — RoHS Compliant No. of} Dim.inmm [Digi-Key Price Each |Molex 
9 |Female Male |.125(3.18) |A32035-NDt 6.33 5.28)5747871-8 Fig.| Pos. | A B |Part No a any een 
.188 (4.78) | A23150-NDt 7.41 6.18|745183-7 D5 AOS: E b 
75 1eomanl 148 (478) IESE 6.00 a3 ABET Female).125(3.18) |A34072-NDt 5.94 4.95 /5747150-8 9 | 1994 14.35 |WM2142-ND 1652 14.58/83611-9006 
emale} .188 (4.78) t : : Female|.125(3.18) |A34073-ND¢ 4.14 3.45/5747150-7 1] 15 | 23.75 18.16 |WM2143-ND 18.92 16.70/83612-9020 
125 (3.18) | A23151-ND+ 14.52 12.10 )745187-41 Female|.170(4.32) |A34074-ND¢ 7.41 6.18|5747150-9 25 | 30.10 24.51 |WM2144-ND 22.52 19.88|83614-9012 
25 |Female) .188 (4.78) | A23152-NDt 12.78 10.65 )745187-7 Male |.125(3.18) |A34075-ND+ 7.44 6.20|5747872-8 9 | 2110 34.80 |WM2145-ND 39.04 34.45/83421-9042 
-188 (4.78) | A23153-ND$ 15.30 12.75 |745187-8 Female|.125(3.18) |A34076-ND+ 6.48 5.40|5747299-8 2] 15 | 23.75 34.80 |WM2146-ND 64.87 57.24|83422-9007 
37 |Female| .188 (4.78) | A23155-ND+ 19.32 16.10 |745189-7 Female|.125(3.18) |A34077-ND$ 6.48 _5.40/5747299-7 25 | 30.10 35.56 |WM2147-ND _—78.08_68.90/83424-9019 
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= Mtg. | Digi-Key Price Each | AMP No. of Mtg. | Digi-Key Price Each | AMP 
= Tyco Electronics Sex | Meth. | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | Sex | Meth.| Part No. 1 25 | Part No. 
a / Male | 1 | A34105-ND 1.79 1.50 | 205206-9 Male | 1 | A31889-ND 1.99 1.66 | 207464-7 
uthorized Distributor 
Female| 1 | A34106-ND 459 1.33 | 205205-7 25 |Female| 1 | A1035-ND 1.31 1.09 | 207463-1 
AMPLIMITE® wale | 1 | Aa4i07-ND 162 135 | s205008-1 Female) 2 | A31917-ND 518 4.32 | 207516-5 
Female) 1 | A34108-ND 1.28 1.07 | 5205207-1 37 | Male | 1 | A31890-ND 2.49 2.08 | 205210-7 
D-Sub Connectors Female| 2 | A35200-ND 18.27 15.23 | 207516-6 Female| 2 | A84113-ND 7.92 6.60 | _5207661-3 
Z male | 4. |a34109-ND 249 208 | 205210-8 Male | 1 | A31891-ND 6.93 5.78 | 1658641-1 
HDP-20 Zinc and y 3 50 |Female| 1 | A31893-ND 3.03 2.53 | 1658640-1 
: Female} 1 | A34110-ND 2.49 2.08 | 205209-7 
Female) 2 | A35231-ND 9.99 8.33 | 5745884-1 
Tin Plated Metal Shell so | Male | 1 | agati4-no 3.03 2.53 | 1658641-3 ane : : 
Crimp Type Pins and Sockets Male Female} 1 A34112-ND 3.00 2.50 | 1658640-2 Tin Plated Shell With Grounding Indents 
Sold Separately 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V-0 Tin Plated Shell Without Grounding Indents 9 Male) 1 GS) 110 92 | 205204-4 
rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120” ij 7 Male | 2 | A31920-ND 5.02 4.19 | 1658642-1 
(3.05mm) Diameter Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking Male | Teer Heh er) e0ee08 is | mae | 1 Wiese Fai a pa Sues 
feature Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut g |Female) 1 | A1031-ND 1.04 88 | 205203-3 : : 
mG ee Faas ESWn WAR Male | 2 | A35199-ND 13.86 11.55 | 1658642-2 o5 | Male | 1 | A1040-ND 1.15 96 | 207464-2 
an een Irtallesanke care pers Female} 2 | A31921-ND 5384.49 | 1658643-1 Male | 2 | A31918-ND 6.81 5.68 | 5745036-2 
Zinc Plated Shell Male | 1 | A31888-ND 213 1.78 | 205206-8 37 | Male | 2 | A31919-ND 6.87 5.73 | 745135-4 
Male | 1 | A31886-ND 1.25 1.05 | 205204-9 15 |Female}| 1 | A1033-ND 113 94] 205205-2 Male | 1 | A1041-ND 2.19 1.83 | 205210-3 
9 Female} 1 A34104-ND 1.43 1.20 | 205203-8 Female] 2 | A31922-ND 5.25 4.38 | 1658644-1 50 | Male) 1 A31892-ND 2.35 1.96 | 1658641-2 


HDP-20 Pins and Sockets 


Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 


Crimp Type Pin Diameter: .040” (1.02mm) 


With Insulation 
Support 


Without Insulation 
Support 


Plated: A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30 gold on 
mating end; B: Duplex — 30y gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated; C: Gold flash over nickel on entire contact; D: Duplex — Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
E: Duplex — 30 gold on mating end, tin on termination end, with entire contact nickel 
underplated; F: Duplex — Gold flash on mating end, tin on termination end, with entire 
contact nickel underplated 


Socket Socket 


Ins. Dia. Cont.| Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Desc. AWG In. (mm) Fin. | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 Part No. Pricing / 10,000 | Part No. 
With Insulation Support 

Pin 28-24 .040 (1.02) A_ | A1630-ND 2.63 18.34 66507-9 A1630CT-ND 14.34 59.75 | A1630TR-ND 64.53/M 66507-3 
Socket | 28-24 .040 (1.02) A_ | A1632-ND 2.92 20.38 66505-9 A1632CT-ND 13.04 54.33 | A1632TR-ND 58.68/M 66505-3 

Pin 28-24 .040 (1.02) E fo = = = A31909CT-ND 9.78 40.76 | A31909TR-ND 44.03/M 1658540-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) E ie = = = A31906CT-ND 11.64 48.51 | A31906TR-ND 58.22/M 1658538-2 

Pin 28-24 .040 (1.02) C | A23004-ND 2.41 16.84 1-66507-0 A23004CT-ND 11.88 49.50 | A23004TR-ND 53.46/M 66507-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) C | A23003-ND 2.68 18.71 1-66505-0 A23003CT-ND 16.30 67.91 | A23003TR-ND 73.35/M 66505-4 

Pin 28-24 .040 (1.02) F | A31904-ND 3.64 29.09 1658540-2 | A31904CT-ND 8.19 34.14 | A31904TR-ND 36.87/M 1658540-1 

Pin 28-24 .060 (1.52) A |— _— _ = A23027CT-ND 9.78 40.75 | A23027TR-ND 44.01/M 66683-2 
Socket | 28-24 .060 (1.52) A_ | A23031-ND 6.50 45.42 66683-4 A23031CT-ND 20.58 85.76 | A23031TR-ND 92.63/M 66683-2 

Pin 28-24 .060 (1.52) E i = = = A31908CT-ND 25.22 105.09 | A31908TR-ND 113.50/M 5066682-9 

Pin 28-24 .060 (1.52) F ie — _ _ A31907CT-ND 14.12 58.81 | A31907TR-ND 63.52/M 5066682-6 

Pin 26-22 .050 (1.27) A_ | A24209-ND 2.68 18.70 745254-6 A24209CT-ND 16.92 70.49 | A24209TR-ND 76.13/M 745254-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) A_ | A23722-ND 2.92 20.38 745253-6 A23722CT-ND 23.84 99.33 | A23722TR-ND 107.28/M 745253-2 

Pin 26-22 050 (1.27) E | A31903-ND 2.78 22.25 1658544-1 A31903CT-ND 27.17 113.23 | A31903TR-ND 122.29/M 1658544-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) E | A31902-ND 4.49 35.91 1658543-1 A31902CT-ND 22.21 92.55 | A31902TR-ND 99.96/M 1658543-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) fom — = = — A23036CT-ND 24.23 100.98 | A23036TR-ND 109.06/M 745253-3 

Pin 26-22 .050 (1.27) F i = _ _ A31924CT-ND 14.12 58.81 | A31924TR-ND 63.52/M 1658544-3 
Socket | 26-22 .050 (1.27) F ie = = — A31901CT-ND 34.79 144.94 | A31901TR-ND 156.54/M 1658543-3 

Pin 24-20 .060 (1.52) A_ | A1679-ND 2.36 21.11 66506-9 A1679CT-ND 10.69 44.55 | A1679TR-ND 48.12/M 66506-3 
Socket | 24-20 .060 (1.52) A_ | A1680-ND 2.50 22.35 66504-9 A1680CT-ND 14.99 62.48 | A1680TR-ND 67.48/M 66504-3 

Pin 24-20 .060 (1.52) E | A31910-ND 2.73 21.81 1658539-3 | A31910CT-ND 9.43 39.28 | A31910TR-ND 42.42/M 1658539-1 
Socket | 24-20 .060 (1.52) E | A31905-ND 4.49 35.91 1658537-4 | A31905CT-ND 9.78 40.75 | A31905TR-ND 44.01/M 1658537-3 

Pin 24-20 .060 (1.52) C | A1008-ND 2.41 21.54 1-66506-0 A1008CT-ND 14.25 59.36 | A1008TR-ND 64.12/M 66506-4 
Socket | 24-20 .060 (1.52) C | A1009-ND 2.55 22.80 1-66504-0 A1009CT-ND 10.16 42.31 | A1009TR-ND 45.70/M 66504-4 

Pin 24-20 .060 (1.52) F | A31911-ND 3.00 23.99 1658539-4 | A31911CT-ND 8.71 36.29 | A31911TR-ND 39.20/M 1658539-2 

Without Insulation Support 

Socket | 28-24 .068 (1.73) A |— — _ _— A23055CT-ND 46.16 192.35 | A23055TR-ND 207.74/M 205311-3 

Pin 24-20 .068 (1.73) A |— — _ _ A23017CT-ND 20.04 83.50 | A23017TR-ND 90.18/M 205202-2 
Socket | 24-20 .068 (1.73) [om — = —= _— AS805CT-ND 23.98 99.90 | A5805TR-ND 107.90/M 205201-6 

Pin 22-18 .068 (1.73) A |— _ _— _ A5802CT-ND 20.42 85.09 | A5802TR-ND 91.90/M 745229-2 
Socket | 22-18 .068 (1.73) A |— er = — A5804CT-ND 16.30 67.90 | A5804TR-ND 73.34/M 745230-2 
Socket | 22-18 .040 (1.02) C | A35203-ND 7.94 63.51 745230-7 A35203CT-ND 31.76 132.33 | A35203TR-ND 142.92/M 745230-5 

Pin 22-18 .068 (1.73) E i = = = A31923CT-ND 16.21 67.55 | A31923TR-ND 72.96/M 1658541-1 
Socket | 22-18 .068 (1.73) | = = = _ A31900CT-ND 23.95 99.79 | A31900TR-ND 107.78/M 1658542-2 

Digi-Key Price AMP 

Description Part No. Each Part No. 

Crimp Tool for D-Sub Contacts with Die A9990-ND 145.50 58448-2 

Die Set for D-Sub Contacts, use with A9996 A9814-ND. 111.00 58448-3 

PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 

PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 48.00 679221-1 

Pin Insertion/Extraction Tool for Snap-In Contacts A1010-ND 5.54 91067-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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= TycoElectronics © AMPLIMITE® D-Sub Connectors 


Authorized Distributor 


Contact Post Digi-Key Price Each AMP 
HDP-20 Solder Post Description Finish Length* Part No. 10 100 Part No. 
Pins and Sockets Socket A 125” (3.18mm) A31913-ND 64 51 5-745288-5 
Stabilizer Stabilizer Pin A .188” (4.78mm) A35204-ND 57 A5 5-745287-4 
Pin A -427” (10.85mm) A34115-ND 73 51 4-745287-7 
Socket A 427” (10.85mm) A31914-ND 64 51 5-745288-8 
Socket 
.025” (0.64mm) Square Posted, Snap-In, Precision Formed asain B 427" (10.85mm) ASEHNGANLD a a lanes 
Pin Diameter: .040” (1.02mm) : 
Pin A .651” (16.54mm) A34117-ND 73 51 5-745287-0 
Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Plated: A: Duplex plated ie 
30p gold on mating end with entire contact 50 minimum nickel underplated; Socket A -651” (16.54mm) A31912-ND 64 51 5-745288-1 
B: Duplex plated gold flash on mating end with entire contact 50 minimum 
nickel underplated * Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector 


HDP-20 Solder Cup Type 
Pins and Sockets 


Pin Diameter: .040” (1.02mm) 


Material: Pin: Brass per MIL-C-50 Socket: Phosphor bronze per QQ-B-750 
Finish: Selective gold, 30y gold over 50p nickel 


HDE-20 IDC Discrete Wire Type, 
Metal/Plastic Shell 


Socket 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Description Part No. 10 100 Part No. Pricing 10,000 


Pin, 18 AWG MOHAN 482 29.64 | — a Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 
A1028CT-ND 2.90 26.73 A1028TR-ND 120.28/M rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze 
A1029-ND 3.91 34.97 = — Plastic Housing: 94V-0 rated th lastic, black Contacts: Phos- 
Socket, 18 AWG A1029CT-ND 4.04 37.32 | A1029TR-ND 167.94/M phor heres Hee e Pe ene Pak scomacen noe 
Pin Insertion/Extraction Tool A1010-ND 5.54/14 = = Contact Finish: Duplex plated; A: 30p gold on mating end, tin-lead 


for Snap-In Contacts on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact 


nickel underplated 


HDP-20 HDE-20 Socket No. of Cont. | Digi-Key Price Each | AMP 
. Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 | Part No. 
nnector Pin 
Co ecto Ss Interchangeable Contacts, Metal Shell for 30-26 AWG Wire — RoHS Compliant 
Ins. Dia. | Amp Precision Formed Crimp Snap-In Precision Formed Male | A | A31965-ND 3.69 3.08 | 1-745492-7 
AWG | In.(mm)_| PartNo. . SD oS Material: Phosphor bronze 9 |remale| Aa | A31973-ND 4.56 3.80 | 1-745491-6 
2B PA. | sO80iK102) | MOSBSAOS |e ini Male | A | A31967-ND 639 5.33 | 1-745494-7 
6-66506-2 l<— 390(9.91) —>| Finish: Duplex plated 30y gold on 15 ale 5 E 
24-20 | .060 (1.52) 1658539-5 575 (14.61) mating end, tin-lead on termination end, Female} A | A31976-ND 10.95 9.13 | 1-745493-6 
; with entire contact nickel underplated Male A | A31969-ND 6.39 5.33 | 1-745496-9 
Material: Brass Wire Size: 22-18 AWG 25 [Female | A | A31978-ND 8.37 6.98 | 1-745495-7 
Finish: Duplex plated 10y minimum gold in the mating area, 30p1 min. Insulation Diameter: Single Wire: Male | A_ | A31972-ND 11.88 9.90 | 1-745498-6 
tin in the termination area, all over 30 minimum nickel underplating -075” (1.91mm), Two Wire: .054” Socket 37 Female} A | A31981-ND 30.60 25.50 | 1-745497-6 
1.37 
aa an aterm) Metal Shell for 26-22 AWG Wire 
Digi-Key Pricing | Tape & Reel* | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing AMP Male | A | A31930-ND@ 3.71 3.10 | 1-745492-8 
Part No. 100 500 | Pricing/10,000| Part No. Bar NO? 100 500 BerNG] Female | A | A31931-ND® 3.67 3.06 | 1-745491-7 
A23002CT-ND 95.95 399.79 745270-2 9 Male B_ | A31929-ND® 3.33 2.78 | 2-745492-0 
A31915CT-ND 11.43 47.64 51.45/M | 1658539-5 RoHS Compliant Female| B | A31975-ND@ 4.29 3.58 | 1-745491-8 
A31916CT-ND 8.34 34.74 37.52/M 1658540-3 A34119CT-ND 106.79 444.95 1-745270-1 ia ‘ ae ome bee Hee 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A34119TR-ND 4805.46/10,000 1-745270-1 15 | wale | B | A31968-ND@ 6.90 5.75 1-745494-6 
Female) B | A31977-ND@ 7.62 6.35 | 1-745493-5 
Male A | A31933-ND® 5.19 4.33 | 1-745496-7 
HD-20 Solder Cup HD-22 Front Metal-Shell vg (Female) & | ast994-NDe 8.04 6.70 | 1-745495-8 
H bs} A a a 
Connector comes complete with pins and Straight Posted Male B (BS OaGNeS. 5194 4.95 | 1-745496-8 
: Female | B | A31980-ND@ 20.91 17.43 | 2-745495-0 
sockets. Accepts 20 AWG or smaller solid 7 A q 
; shell: Stes), uniplated Male | A | A1048-ND 9.87 8.23 | 745498-2 
or stranded wire. * Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black 
: : 4 . : 37 Male A_ | A31935-ND@ 8.04 6.70 | 1-745498-5 
Material and Finish: Shell: . Pin Contacts (Posted) Brass: 30u gold on mating end, tin-lead, Female) A | A31936-ND@ 987 8.23 | 1-745497-5 
Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 with entire contact 50u minimum nickel underplated Female| B | A35212-ND@ 15.09 12.58 | 1-745497-7 
fated!:thetmoplasiic;. black: Contacts: Metal Shell for 22-20 AWG Wire — RoHS Compliant 
Phosphor bronze; duplex plated with gold —F 
fl 3 Male A | A31966-ND 4.26 3.55 | 1-745492-9 
lash on mating end, tin-lead on solder .469 9 
: : : (11.91) Female | A | A31974-ND 4.98 4.15 | 1-745491-9 
cup, with entire contact nickel underplated 
. { 95 Male A | A31970-ND 18.69 15.58 | 2-745496-0 
No. of Digi-Key Price Each | AMP | | Female} A | A31979-ND 20.64 17.20 | 1-745495-9 
Pos. | Sex | Part No. 1 25 | Part No. sili: -125 (3.18) Plastic Shell for 26-22 AWG Wire 
Tin Plated Shell Male A | A31937-ND® 4.68 3.91 | 745203-9 
Female) A | A31938-ND® 5.52 4.60 | 745201-7 
| 5 a ‘ ' 
> || M7? (imeem Sod 285 |B TAreOte ee | ale | B | A35210-NDe 972 8.10) 1-745203-1 
Female | A32510-ND® 3.06 2.55 |5-747905-2 . - (12.17) Female) B | A35211-ND® 8.97 7.48 | 745201-9 
Male | A32503-ND¢@ 3.06 2.55 |5-747908-2 t ; Male A | A31939-ND® 11.34 9.45 | 745207-7 
15 l J ae SY 5 |Female| A | A31940-ND® 5.04 4.20 | 745205-7 
Female | A32504-ND@ 5.49 4.58 |5-747909-2 -125 (3.18) Male | A | A31941-NDe 15.66 13.05 |745211-7 
25 | Female | A32508-ND@ 5.01 4.18 |5-747913-2 25 |Female| A | A31942-ND® 717 5.98 | 745209-7 
; ; Digi-Key Price Each | AMP Male | A | A2006-ND 14.34 11.95 | 745215-2 
Male ee G80) 1882 || (A101 ee ani || pean A as leer 37 | Male | A | a31943-ND@ 21.60 18.00 |745215-7 
37 Male | A32506-ND® 6.42 5.35 | 5-747916-2 4-40 Threaded Inserts RoHS Compliant 
Female (ASulsOe, WOO): = GOS |S IaTgES 15 | Male | A23071-ND 16.11 13.43 | 749798-1 DigiKey Price | AMP 
Zinc Plated Shell 15 Male A31928-ND® 13.68 11.40 | 5749798-1 Description Part No. Each Part No. 
-| ~ Mi | Pistol Grip Tool for Metal 
15 Male |] A23110-ND 3.93 3.28 |747908-4 26 | Female A23073-ND 20.61 17.18 | 749030-1 ae raed e oo dor Meta ‘A2031-ND 58.28 | 58074-1 
26 | Female A31964-ND® 19.29 16.08 | 5749030-1 Head Assembly Tool for 
25 | Male | A32505-ND@ 4.26 3.55 |5-747912-2 62 | Female | A31963-ND® 32.40 27.00 | 5747786-6 D-Sub IDC -Connsctors A2032-ND 207.90 | 58063-2 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Series 109 Connectors for Crimp, 


Snap-In Contacts (Per mIL-c-24308 Qualified Connectors) 


Class G steel shell has cadmium plating per ASTM-B633. 
* Pins and Sockets Sold Separately * Only use sockets for Series 


109 Connectors 


AMPLIMITE® D-Sub Connectors (cont.) 


HDP-22 Pins and Sockets 


CRIMP TYPE: 
Pin Diameter: .030” (.76mm) 


MATERIAL: 

Pin: Brass Socket: Phosphor bronze 

Finish: 30 Gold: Duplex plated 30p gold on mating 
end, tin-lead on crimp barrel, with entire contact nickel 
underplated Gold Flash: Duplex plated gold flash 


See Sex Bia eey 1 Brice aaa See on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire Pin Socket 
- - contact nickel underplated 
Crimp Type 
is Male A2151-ND 10.53 8.78 | 205164-1 Danke arene AMP 
Female A2156-ND 10.53 8.78 205163-1 Description Part No. 10 100 Part No. 
25 Male A2152-ND 11.55 9.63 205166-1 Pin (22-28 AWG), 30 Gold A31954-ND 2.06 16.52 1658670-2 
Female A2157-ND 11.55 9.63 205165-1 Socket (22-28 AWG), 30 Gold A31955-ND 1.62 12.94 1658686-2 
Crimp Type — RoHS Compliant Pin (22-28 AWG), Gold Flash A31953-ND Tat 966 | 1658670-4 
F Male A34120-ND 453 3.78 17578194 Socket (22-28 AWG), Gold Flash A31956-ND 1.79 14.36 1658686-4 
Female A32575-ND 4.53 3.78 1757820-1 3 ; 
15 Male A32577-ND 5.28 4.40 | 1757819-2 hat fut Strip a aun T&R nn 
i i igi-Key ricing igi-Key ricing 
Female BS2070:ND) 5.28 4.40" | 475 7820-2 Description Part No. 100 500 |Part No. 20,000 _| Part No. 
25 Male ISSA END) 5.79 483 / 1757619-3 Socket (22-28 AWG), Gold Flash | A31956CT-ND 17.42 72.60/A31956TR-ND 78.41/M | 1658686-3 
Female A34121-ND 5.79 4.83 | 1757820-3 Pin (22-28 AWG), 30 Gold _| A31954CT-ND 7.52 31.34] A31954TR-ND 33.85/M | 1658670-1 
37 Male A34122-ND 7.35 6.13 1757819-4 
Female A34123-ND 7.32 6.10 | 1757820-4 Digi-Key Price] AMP 
50 Male A34124-ND 9.09 7.58 1757819-5 Description Part No. Each Part No. 
Female A34125-ND 9.09 7.58 1757820-5 Insertion/Extraction Tool for High Density D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 
PRO-CRIMPER III Hand with Die for HDP-22 Contacts A9815-ND 176.51 90800-1 
és F PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 48.00 679221-1 
Series 109 Screw-Machined Socket PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Pins and Sockets 
CRIMP TYPE: « Pin Diameter: .040” (1.02mm) MATERIAL: « Pin High Density D-Sub Connectors 
Body: Copper Alloy * Socket Body: Beryllium Copper « Finish: . 
50u Gold * Contact Size: 20 DM «Pin Diameter: .040” (1.02mm) HD-22 Right Angle 
* Test Current: 7.5 amperes 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Single Contact Current Rating: 2.0 amperes * Dielectric Withstanding Voltage: 
"3 Digi-Key Price Each AMP 1000VAC minimum 
Description Part No. 10 100 Part No. MATERIAL AND FINISH: * Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 94 V-0 rated * Socket Contacts: Phosphor bronze 
50p Gold © Contact Finish: Duplex Plated: 30 gold mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
Pin (24-20 AWG) A2160-ND 1.15 7 205089-1 
Socket (24-20 AWG) A2161-ND 1.69 1.04 205090-1 
4-40 Threaded Insert 
Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. ii) 
Insertion/Extraction Tool for Series 109 D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 350 4 
Hand Crimping Tool for Screw-Machined Contacts (20DM) A9977-ND 703.50 601966-1 (8.89) + 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 171.68 601966-5 Mount Roatose 
High Density D-Sub Connectors No. of Digi-Key Price Each AMP 
és : Positions Sex Part No. Part No. 
HDP-22 Crimp Type Tin Plated Shell Threaded Inserts with Boardlocks — RoHS Compliant 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Contact Rating: 5.0 amperes Dielectric 15 Male A31927-ND 6.45 5.38 5749767-1 
Strength: 1000VAC minimum « Insulation Resistance: 5000MQ minimum 15 Female A35116-ND$ 3.24 2.70 1-1734530-1 
MECHANICAL CHARACTERISTICS: + Contact Insertion Force: 3 pounds maximum 15 Female A35119-ND¥ 2.55 2.13 1734344-1 
* Durability: 301 gold: 500 cycles; Gold Flash: 100 cycles 15 Female A35120-NDO 3.78 3.15 1734344-3 
— - 26 Female A31925-ND 4.86 4.05 5748481-5 
No. of Digi-Key Price Each AMP 7 Female 731957-NDA 6.09 5.08 5748482-5 
Positions Sex Part No. 1 25 Part No. 62 Male A31926-ND 18.21 15.18 5749639-1 
Male A2076-ND@ 2.93 2.45 748364-4 62 Female A31958-NDA 17.34 14.45 5748394-5 
15 Female A31948-ND® 3.18 265 1658681-1 78 Female A31962-ND é 33.63 28.03 5748483-5 
a Male A31944-ND@ 5.91 4.93 1658671-1 : _ in oar a saad ——— 
Femal A31949-ND® 6.60 5.50 1658682-1 ‘emale “ND@: fs iE 
ema 15 Female A35118-ND@ 3.15 263 | 1734530-3 
44 Male A31945-ND@ 5.91 4.93 1658672-1 15 Female A35121-ND@t aA 447 3.48 1734344-5 
Female A31950-ND® 9.12 7.60 1658683-1 26 Female A31961-ND@ 9.54 7.95 5748481-6 
Male A31946-ND® 6.33 5.28 1658673-1 62 Female A23065-ND 28.65 23.88 748394-6 
62 Fenalé A2084-ND 10.05 838 748568-1 62 Female A31960-ND® 21.09 1758 | 5748304-6 
Female A31951-ND@ 9.00 7.50 1658684-1 Threaded Inserts without Boardlocks — RoHS Compliant 
73 Male A31947-ND@ TAT 6.23 1658674-1 26 Female A31959-ND§ 12.09 10.08 1-5748481-9 
Female A31952-ND® 9.57 7.98 1658685-1 @ RoHS Compliant = § .125” (3.18mm) diameter holes t 2.67mm pin length 
RoHS Compliant + Gold flash on mating end = 10 gold on matingend 4 15 gold on mating end 


SCSI Terminators 
SCSI TYPES: 


Single-Ended Active: Allows up to 5 megabytes per second. Also referred 
to as “Regulated” or “Boulay,” these terminators include a voltage regulator 
along with resistors and capacitors. They support applications requiring 
longer cable lengths and faster data transmission rates. »* Eighteen 1100 
resistors * Three or more capacitors * Two voltage reference resistors * One 


voltage regulator 


Active Negation: Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in 
single-ended active applications to help ensure clean, noise-free transitions 
of the signals. These terminators can source as well as sink current, thereby 


maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
Single-Ended Active 
1 68 Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle................0.c.ccc cece eee ec eee ee ee ene ee eeeeeenenees A15043-ND 93.51 75.61 869684-1 
Active Negation Compatible — RoHS Compliant 
2 68 .050” (1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3............. 0.02 cece cece cece eect eee eee a eee A32160-ND 36.92 29.85 1696105-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 Max. Cable 
. - No. of Diameter Contact Dimensions - mm Digi-Key Price Each AMP 
COnRGGEETe Ie anield ater Fig. | Pos. mmt Sex| Finish | AWG A B Part No. 1 25__| PartNo. 
shield (ferrules must be pur- e HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits 
chased separately) 8.89 Male A 26-22 38.61 17.22 A23518-ND 9.90 8.25 | 747515-2 
Material and Finish: = Gonnectot 2 4 8.89 Male A 26-22 | 3861 17.22 |_‘A31540-ND@ 6.24 5.20 | 747515-7 
talon ime aW0 ee on fam |} [ae | ee ve eam | am? 
thermoplastic, black » Shield: = male. z : Ue Sateihs: te 5.95 | 747516- 
Steel, tin plated * Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish-Duplex 1 8.89 Male A 26-22 38.61 39.37 A31542-ND@ 24.75 20.63 147547-9 
Plated: A: 30y gold on mating end, tin-lead on termination end, with 905 8.89 Female A 26-22 38.61 39.37 A31543-ND@ 10.68 8.90 | 747548-8 
entire contact nickel underplated. B: Gold flash on mating end, tin- 8.89 Male B 26-22 38.61 39.37 A31509-ND@ 10.89 9.08 | 1-747547-0 
lead on termination end, with entire contact nickel underplated 8.89 Female B 26-22 38.61 39.37 A31544-ND® 9.42 7.85 747548-9 
: 37 11.43 Female B 26-22 47.42 56.01 A31545-ND® 22.59 18.83 | 747564-9 
Fig. 7 HDE-20 Basic Shielding Hardware Enclosure Kits — RoHS Compliant 
hed) conte sar ee 8.89 Male A 26-22 34.42 = A31512-ND 11.64 9.70 | 1-747944-5 
shield. outer shield 8.89 Male B 26-22 34.42 _ A31513-ND 13.29 11.08 | 1-747944-6 
enclosure, two jackscrews 9 8.89 Female A 30-26 | 34.42 - A31510-ND 11.94 9.95 | 1-747943-5 
(ferrules must be pur- ik 8.89 Female A 26-22 34.42 - A31511-ND 11.94 9.95 | 1-747943-6 
chased separately) \ : 8.89 Female B 26-22 34.42 = A35216-ND 20.85 17.38 | 1-747943-7 
Material and Finish: (7 , i 8.89 Male B 26-22 42.80 = A31515-ND 13.77 11.48 | 1-747946-6 
* Connector Shell: Steel, : S A 15 8.89 Female A 30-26 42.80 = A31514-ND 13.32 11.10 | 1-747945-5 
tin plated *Connector /; : 2 8.89 Male A 26-22 42.80 _ A35214-ND 34.59 28.83 | _1-747946-5 
Insert: 94V-0 rated : : 8.89 Male A 30-26 56.13 = A31518-ND 7AI 6.18 | 1-747948-5 
thermoplastic, black / “iat 8.89 Male A 26-22 56.13 - A31519-ND 43.62 36.35 | 1-747948-6 
iat Contecie Protanit Wome (ovis Hake: Das Poe: 25 8.89 Male B 26-22 56.13 a A31520-ND 17.61 14.68 | 1-747948-8 
‘A: 30 gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 8.89 Female A oe 56.13 — Rilo 45.60 38.00 Cie 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead on 8.89 Female B 26-22 56.13 A31517, NOE 50.61 42.18 | 1-747947-7 
termination end, with entire contact nickel underplated 37 14.27 Male A 26-22 72.77 - A35215-ND 55.62 46.35 | 1-747950-5 
HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits — RoHS Compliant 
Fig. 3 9 8.89 Male _ _ 34.42 16.00 A31493-ND 8.19 6.83 | 1658655-1 
Kit Contents (unassem- 8.89 Female - - 34.42 16.00 A31492-ND 8.97 7.48 | 1658654-1 
bled): Connector, inner F 8.89 Male = = 42.80 16.00 A31495-ND 8.19 683 | 1658657-1 
shield, outer shield, p 5 8.89 Female = = 42.80 16.00 A31494-ND 8.94 7.45 | 1658656-1 
enclosure, ae lacksorews nN 3 95 8.89 Male = = 56.13 16.00 A31497-ND 10.77 8.98 | 1658659-1 
iter sateen B, TES 8.89 Female |__ — = 56.13 16.00 __|_A31496-ND 11.01 9.18_| 1658658-1 
Material and Finish: Nw 37 11.43 Male — _ 72.77 18.54 A31530-ND 21.45 17.88 | 5747958-1 
+ Connector Shell: Steel, : 11.43 Female = = 72.77 18.54 A31498-ND 15.54 12.95 | 1658660-1 
tin plated * Connector 7. 7 11.43 Male = = 70.49 18.54 A31499-ND 18.00 15.00 | 1658661-1 
Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated 11.43 Female - - 70.49 18.54 A31531-ND. 21.54 17.95 | 5747959-1 
* Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc alloy HDP-20 Basic Shielding Hardware Kits — RoHS Compliant 
Fig. 4 8.89 Male — _ 17.78 38.99 A31483-ND 2.30 1.93 | 1648645-1 
9: 9 8.89 Female - - 17.78 38.99 A31484-ND 2.05 1.71 1658646-1 
- , 8.89 Male = = 17.78 38.99 A31536-ND$ 8.76 7.30_| 5748526-1 
pa Contenta:(unassemnlee): S 8.89 Male = = 26.01 38.99 | A31485-ND 2.46 2.05 | 1658647-1 
shield (contacts and ferrules ! 15 8.89 Female — _ 26.01 38.99 A31529-ND 2.62 2.19 | 5747539-1 
must be purchased separately) 8.89 Male = = 26.01 38.99 | _A35201-ND+ 10.59 8.83_ | 5750636-1 
Material. and Finish: \ a) 8.89 Male = = 40.03 38.99 A31486-ND 2.61 2.18 | 1658648-1 
* Connector Shell: Steel, tin < 4 25 8.89 Female _ — 40.03 38.99 A31487-ND 2.61 2.18 | 1658649-1 
plated »* Connector Insert: 8.89 Female = = 40.03 38.99 A31500-ND$ 9.45 7.88 | 1658662-1 
94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated 11.43 Male - _ 56.26 48.06 A31488-ND 4.10 3.42 | 1658650-1 
37 11.43 Female — _ 56.26 48.06 A31489-ND 6.90 5.75 | 1658651-1 
Fig. 5 11.43 Male = = 56.26 48.06 A35202-ND$ 21.15 17.63 _| 5786929-1 
Kit Contents (unassem- 44 11.43 Female = _ 40.03 38.99 A35207-ND 11.16 9.30 | 5748636-1 
bet Ponnectons ner 50 11.43 Male _ _ 53.85 47.65 A31490-ND 18.00 15.00 | 1658652-1 
shield, outer shield, 11.43 Female - - 53.85 47.65 A31491-ND 8.19 6.83 | 1658653-1 
enclosure, two jackscrews 2 HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors — RoHS Compliant 
(contacts and ferrules must 
be purchased separately) is 8.89 Male — = 41.66 34.42 A31504-ND 12.72 10.60 | 1658678-1 
Material and Finish: 8.89 Female -_ = 41.66 34.42 A31507-ND 13.68 11.40_| 1658688-1 
* Connector Shell: Steel, tin 26 8.89 Male = = 41.66 42.80 A31505-ND 13.71 11.43 | 1658679-1 
plated * Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black » Shield: 8.89 Female - - 41.66 42.80 A31508-ND 14.85 12.38 | 1658689-1 
Steel, tin plated » Enclosure: PVC, black  Jackscrews: Zinc alloy 5 44 8.89 Male = = 41.66 56.13 A35208-ND 15.12 12.60 | 1658680-1 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 22 8.89 Female = = 41.66 56.13 A35209-ND 16.35 13.63 | 5748641-1 
DF socket contacts re 11.43 Male _ _ 41.66 72.64 A31534-ND 17.91 14.93 | 5748476-1 
Fig. 6 11.43 Female = = 51.05 72.64 A31538-ND 22.11 18.43 | 5748642-1 
9- 78 11.43 Male = - 51.05 70.36 A31535-ND 19.86 16.55 | 5748477-1 
Kit Contents (unassembled): HDP-22 Basic Shielding Hardware Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors — RoHS Compliant 
Connector, inner shield, NSS 15 8.89 Male = = 38.99 17.78 ‘A31501-ND 2.86 2.39 | 1658675-1 
outer shield (contacts and (~ 8.89 Female | — = 38.99 17.78__|_A31537-ND 3.68 3.07_| 5748634-1 
Santee hespurchased Z aie 8.89 Male = = 38.99 26.01 | A31502-ND 8.70 7.25 | 1658676-1 
teriaicaa Finish: * Con- X 8.89 Female = = 38.99 26.01 A31506-ND 9.81 8.18 | 1658687-1 
nector Shell: Steel, tin plated 44 8.89 Male = = 38.99 40.03 |_A31503-ND 9.87 8.23 | 1658677-1 
* Connector Insert: 94V-0 rated 62 11.43 Male = = 48.06 56.26 A31532-ND 11.67 9.73 | 57484711 
thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated HDP-20 Preassembled Basic Shielding Hardware Kit — RoHS Compliant 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 22 = 15 8.89 Female A31539-ND 31.20 26.00 5749246-1 
DF sockst contacts @ RoHS Compliant — + Maximum cable diameter after jacket and braid removed —_ + Clinch Nut Mounting Method 
AM P LI M ITE® Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price Each AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Die Sets and Ferrules for Se eS ESTNDS 
-230 ~ .265 (5.84 ~ 6.73) -625 (15.88) A23557-ND 2.73 2.28 1-747580-0 
= @ ih Stepped Ferrules - RoHS Compliant 
Shielding Hardware Kits 165 ~ 246 (4.19 ~ 6.25) Aa0 (17.18) A31524-ND Ai 3a STA7579-0 
-230 ~ .265 (5.84 ~ 6.73) 625 (15.88) A31546-ND 1.26 1.05 2-747580-4 
Material and Finish: Steel (annealed), tin plated .246 ~ .324 (6.25 ~ 8.23) -440 (11.18) A31525-ND 30 .25 3-747579-2 
-324 ~ .375 (8.23 ~ 9.53) 440 (11.18) A31526-ND .36 .28 3-747579-4 
7 375 ~ .432 (9.53 ~ 10.97) 625 (15.88) A31522-ND 63 53 2-747580-1 
Stepped Straight “422 ~ AQ (10.72 ~ 12.45) 625 (15.88) A31528-ND 63 53 3-747580-1 
Straight Ferrules - RoHS Compliant 
375 ~ .435 (9.53 ~ 11.05) 440 (11.18) A31521-ND 69 58 2-747579-7 
-400 ~ .455 (10.16 ~ 11.56) -440 (11.18) A31527-ND 57 A8 3-747579-6 
-480 ~ .562 (12.19 ~ 14.28) 625 (15.88) A31523-ND 96 80 2-747580-2 
Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets 
.217 ~ .246 (5.51 ~ 6.25) -440 (11.18) A23579-ND 469.53 543424-8 
-246 ~ .284 (6.25 ~ 7.21) -440 (11.18) A23580-ND 469.53 543424-1 
Hand Crimping Tool (for above die Sets)..............:.cccseceesesseees ses eseeuesssseeeseseussssuerssecsssecsesesneseones A23576-ND 745.50 543344-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ff 
Plug or receptacle 


? 
Plug or receptacle (Shown for reference only) 


Straight (Shown for reference on! 
Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper | Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated | finish Gates: Thermoplastic, black Flat Head Screws: | ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RFI/EMI die cast | Screws: Steel, zinc plated Flat 4-40 Housing Screws: 
nickel over copper Plastic Shield: Thermoplastic, black | Steel, black, zinc plated shields Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper Steel, zinc plated 


Fig. 5 A CABLE EXIT 
= 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 

Clamp, 2-Retention Screws, 2-Retention Clips, : N 

1-Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self -820 

Tapping Screws, 1-Connector and Contacts. Material > \ (20.83) 

and Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/ f it Ry) 

Self-Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention 

Clips/Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate ) Lp } 

Plug: Polypropylene. : (Straight Cable Exit Shown) 


Plastic Shield with Connector: Each kit contains: 


1-Hinged Plastic Cl 2-Self Tapping S 
1- strain Relief Clip. 1 Gable exit cate plug {used T Straight/90° Exit Cable Clamps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 


to close unused exit). Material and Finish: Cover: Cable Clamp Housing: Polyester, black 4-40 commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless : Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon clear zinc plated Jack Screws: Steel, black cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
steel, zinc plated zinc plated on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black 


Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 


Straight/45° Exit Cable Clamps can be Straight Exit = 7 >< 2 : MY HDE Plug or receptacle 

used on either a plug or receptacle and - B ; AA: (supplied by customer) 

will not interfere with commonly used . re Ss eas 
hardware, such as Male Screw Retainers, & | el ><on opposite side 
Female Screw-locks or Spring Latches Bee \ “ 

and Latching Blocks. Their hinged 

construction allows easy assembly to a 

harness. Also, the straight or 45° angle 

of the cable exit is achieved by merely Low Profile Cable Clamps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 

positioning the Cable Support Gate for snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 

the desired angle prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 

Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 

finish Gates: Thermoplastic, black Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 | wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black 


Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only) Note: To be used with HDE connectors only 
No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each | AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig./Pos.| A B Cc Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. Fig./Pos.| A B Cc Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) 225 (5.72)|__Die Cast__ | A34142-ND 8.43 7.03 | 5745172-3 
1545 1910 620 300 Die Cast | A34144-ND 9.36 7.80 | 5745172-2 

1) 15 8.13) | Metal Plated | A2067-ND 8.28 6.90 | 748677-2 7.62) | Metal Plated | A34145-ND 7.35 6.13 | 5747099-5 
(39.24) (4851) (15.75)) &'9) t 1545 1.910 620 |_(7-82)_| Metal Plate : : 

- - - ee en Die Cast | A34146-ND 819 6.83 |5745172-1 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) 15 (39. 51) 75) (9.53) Metal Plated | A34147-ND 519 4.33 | 5747099-3 
RoHS Compliant 430 Die Cast | A34148-ND 8.64 7.20 | 1-5745172-3 
9 1.215 1.910 550 320 Die Cast | A34126-NDt 7.08 5.90 | 5748676-1 (10.92) | Metal Plated | A34149-ND 7.83 6.53 | 5747099-1 
30.86) (48.51) (13.97)| (8.13) | Metal Plated | A34127-ND 4.76 3.97 | 5748677-1 

O88) (0890/0999) ES) u 1545 1.805 620 | 430 | Diecast | A35218-ND 49.56 41.30 | 5745919-1 

ts | 1545 1.910 620 | 320 Die Cast | A34128-NDt 7.20 6.00 | 5748676-2 (39.24) (45.85) (15.75)) (10.92) 
(39.24) (48.51) (15.75)| (8.13) | Metal Plated | A34129-NDt 8.22 6.85 | 5748677-2 280 Die Cast | A34151-ND 9.84 8.20 | 5745173-5 

+ | og | 2090 1.920.680] 470 | Metal Plated | A34130-ND 5.42 4.27 | 5748677-3 (7.11) | Metal Plated (feet 6.56 5.47 | 5745838-9 
(53.09) (48.77) (17.27)| (11.94) | Die Cast | A34131-NDt 7.50 6.25 | 5748676-3 350 Die Cast | A34153-ND 7.86 6.55 | 5745173-4 

- (8.89) | Metal Plated | A34154-ND 7.65 6.38 | 5745833-7 
2.738 1920 800 | 470 Die Cast | A34132-NDt 11.34 9.45 | 5748676-4 2090 1920 680 
571 (69.55) (48.77) (20.32) (11.94) | Metal Plated | 34133-ND 42.30 10.25 | 5748677-4 alee oe Die Cast Saale eS ee | seis 
(69.55) (48.77) (20.32)| (11.94) | Metal Plate NT; : : : (53.09) (48.77) (17.27)) (40.92) | Metal Plated | A34156-ND 5.31 4.43 | 5745833-5 
50 | 2844 1.920 900 | 470 Die Cast | A34134-NDt 14.34 11.95 | 5748676-5 ; AD ; 
(67.18) (48.77) (22.86)| (11.94) | Metal Plated | A34135-NDt 21.36 17.80] 5748677-5 12.19) DieCast eee TOG 8.68" O74n 1732 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) -530 (13.46)) Metal Plated | A34158-ND 7.50 6.25 | 5745833-1 
1.215 1.910 550 |  .200 350 ; 
9 Metal Plated | A23656-ND 5.31 4.43 | 745854-5 Die Gast | A3S159-ND 10.58 8.78 | 57451745 
(30.86) (48.51) (13.97)| (5.08) (8.89) 
225 425) Diecast | A34160-ND 10.59 8.83 | 5745174-4 
1.545 1.910 620 |_| Metal Plated | A23662-ND 7.38 6.15 | 747099-7 (10.80) 
(39.24) (48.51) (15.75) “a 37 | 2788 1.920 800 | “sno ; 

1) 15 375 (9.53)| Die Cast | A2014-ND 813 6.78 | 745172-1 (6955) (48.77) 2032)| (4.70 Die Cast | A34161-ND 10.44 8.70 | 5745174-3 
1.845 1.805 620) 875 | ie cast | A29673:ND 9.06 7.55 | 745919-2 575 (14.61)| Die Cast | A34163-ND 42.30 10.25 |5745174-2 
(39.24) (45.85) (15.75) (9.53) 650 | Die Cast | A34165-ND 7059 8.83 | 5745174-1 
2.644 1920 900 | . 

50 600 (15.24)) Die Cast. | A23645-ND 11.49 9.58 | 745175-3 (16.51) | Metal Plated isaiGGAN 756 6.80 | 5747100-1 
(67.16) (48.77) (22.86) 450 (11.43)| Die Cast | A34167-ND 15.06 12.55 | 5745175-5 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) .525 (13.34)) Die Cast | A34168-ND 10.80 9.00 | 5745175-4 
RoHS Compliant 5p | 2644 1.920 900. |.600 (15.24)] Die Cast | A34169-ND 41.40 9.50 | 5745175-3 

200 Die Cast | A34136-ND 8.22 6.85 | 5745171-2 (67.16) (48.77) (22.86) |.675 (17.15)} Die Cast | A34170-ND 10.92 9.10 | 5745175-2 

(5.08) | Metal Plated | A34137-ND 7.20 6.00 | 5745854-5 -750 (19.05) Die Cast | A34171-ND 10.71 8.93 | 5745175-1 

1/9 | 1218 1910 550 250 Die Cast | A34138-ND 7.41 6.18 | 5745171-1 750 (19.05)| Metal Plated | A35217-ND 11.13 9.28 | 5747098-1 

(30.86) (48.51) (13.97) (6.35) | Metal Plated | A34139-ND 512 4.27 | 5745854-3 Straight Shield with Grommets (Hardware Included) 
; 1.215 1.910 570 ; 
370 Die Cast | A34140-ND 9.51 7.93 | 5745171-5 1) 9 .320 (8.13) | Plastic, Black| A2071-ND: 4.59 3.83 | 748678-1 
nee (30.86) (48.51) (14.48) | 220 (8-19) |Plastic, Blac! u 
(9.40) | Metal Plated (Usa 22 £38; S7ASB5ET t Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets (Continued) 
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™ Tyco Electronics AMP Hoods (Cont.) 


Authorized Distributor 


No. Dimensions Max. Cable No. | Dimension Max. Cable 
__ {of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each =| AMP of | Inch (mm) Diameter Description Digi-Key Price Each | AMP 
Fig./Pos.| A B C | tnch(mm)} (Type) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Shield with Grommets (Hardware Included) Plastic Shield (Hardware Included) 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
1.215 1910 570 : 
9 .320 (8.13) | Plastic, Black] A34172-ND: 3.74 3.12 | 5748678-1 i E E 
(30.86) (48.51) (14.48) (8.13) | Plastic, Blac tt a | 782 1986) | 250(6.38) | WithScrews | A83671-ND 2.31 1.93 | 5749914-2 
1545 1910 620 ; 5 without Screws | A33672-ND 3.66 3.05 | 5750100-1 
; 15 | (39.04) (48.51) (15.75) | 220 (8-13) | Plastic, Black) A34173-NDt 5.73 4.78 | 5748678-2 15 | 1.105 (28.07) | .380(9.65) | with Screws | A33673-ND 2.88 2.40 | 5749915-2 
2.090 1.920 680 : 25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) | with Screws | A33674-ND 6.48 5.40 | 5749626-2 
25 | 53.09) (48.77) (17.27) 470 (11.94)] Plastic, Black | A34174-NDt 4.04 3.37 | 5748678-3 
(3.09) (48.77) (17.27) Plastic Shield with Connector (Hardware Included) — RoHS Compliant 
37 a “an hay 470 (11.94)| Plastic, Black] A34175-ND¢ 4.74 3.95 | 5748678-4 Recpt/HDP-20 | A32176-ND 14.43 12.03 | 1-749812-1 
: : : 5 | 25 | 1.650(41.91) | .460 (11.68) | Plug/HDE-20 | A32175-ND 7.59 6.33 | 749809-9 
T Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets Recpt/HDE-20 | A32177-ND 15.96 13.30 | 749813-8 
No. Dimensions Max. Cable Descrip- * = 
A ; nae ; No. Dimensions Max. Cable 
- of icing) DiamBtsy Honey | DIGENey Bice Eeena ARE of Inch (mm) Diameter |Description | Digi-Key Price Each | AMP 
Eg; Eos: i 5 Inehi(am) (Cyne) [Part No: 2 |LariiNar Fig. |Pos. A B Inch (mm) | (Type) [Part No. 1 25 |Part No. 
Shield Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant Unshielded Dataphone — RoHS Compliant 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13 160 (4.06) Plastic | A9001-ND 3.23 2.70 | 207467-1 
Pe ae ees ae ee Ae ae saci rahe Sear ee g | 15 | 1575 (40.01) 1.312 (83.32) |.400(10.16) | Straight [A33675-ND 12.00 10.00]5745122-2 
078 (27.38) .635 (16.13) 820 (8.13) aout Y ‘ 25 | 2.115 (53.72) 1.421 (36.09) | .500(12.7) | Straight | A33676-ND 10.68 8.90/5745121-2 
: 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A9003-ND 4.08 3.40 | 207345-1 1.906 (4841) 1.672.247) | 650 (18.97) | Stalght 
i 7 | 25 |," : : apy. (a ‘ ;  |A23604-ND 7.26 6.05|745306-1 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) | 40 (16.26) Straight | pisctie | agoo4-ND 4.20 3.50 | 207473-1 2.066 (52.48) 1.396 (35.46) | 550 (13.97) | 90 
405 (10.29) 90° 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) 490 (12.45) Plastic | A2060-ND 4.23 3.53 | 207476-1 No. Dimensions Max. Cable Alles ; 
of Inch (mm) Diameter | Descrip. | Digi-Key Price Each | AMP 
Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) Fig.|Pos. A B (6 Inch (mm) | (Type) | Part No. 1 25 | Part No. 
RoHS Compliant Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) .160 (4.06) Plastic | A33653-ND 3.74 3.12 | 5207908-1 9 | 1625 750 620 256 | pisctic (enn rT ee 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic | A33654-ND 4.69 3.91 | 5207908-4 (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) | Plastic EAA? ; HAG [pedo ree 
2 | 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A33655-ND 4.24 3.54 | 5207908-7 1.250 1.073 580 320 i i ; 
ae 15 | i375) (2728) (1473) | (B13) | Plastio | A83677-NDe 4.68 3.90 | 5206393-1 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) | * 3 oN" | Plastic | A33656-ND 4.95 4.13 | 1-5207908-0 1625. 1.073. +620 320 ; 
405 (10.29) 90 : 15 | (ai9g) (27.25) (15.75) | (8.13) | Plastic | A83678-NDe 3.63 3.03 | 5205730-1 
No. | Dimension Max. Cable 25 er hes ee ce Plastic | A33679-ND® 2.74 2.28 | 5205718-1 
: of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each AMP. - - - z 
Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 | Part No. gy || oe eee. | Ort 490 | plastic | A2179-ND® 4.47 3.73 | 5205731-1 
(41.28) (57.48) (15.75) | (12.45) 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) ~ - - - 
- : : 50 | 1625 2.168 730 600 | piastig | A23630-ND 3.87 3.23 | 205732-1 
3 | 15 | 2.310 (58.67) | .430 (10.92) Die Cast | A2036-ND 23.55 19.63 | 745652-1 (41.28) (55.07) (18.54) | (15.24) A33680-ND 444 3.70 | 5205732-1 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) Straight / 45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
ie sicearaes g | 1825 750620, | 256 | plastic | A33681-ND: 3.15 2.63 | 5206478-1 
225 (5.72) Die Cast | A33657-ND 27.81 23.18 | 5745652-4 (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) astic -ND® 15 2.63 | 5206478- 
300 (7.62) Die Cast | A33658-ND 16.47 13.73 | 5745652-3 7250. 1615 580 420 ; 
15 | 2.310(58.67) | 375 (9.53) | Die Cast | A33659-ND 1653 13.78 | 5745652-2 8 | 25] isi 75) 41.02) (14.73) | (10.67) | Plastic | A83682-ND@ 13.36 11.13 | 1-5206478-2 
430 (10.92) Die Cast__| A33660-ND 16.11 13.43 | 5745652-1 1625. 1615 620 420 ; 
3 280 (7.11) | Die Cast | A33661-ND 19.62 16.35 | 5745653-5 25 | (44.28) (41.02) (15.75) | (10.67) | Plastic | A33683-ND@ 323° 12:70.) S206478-8 
355 (9.02) Die Cast | A33662-ND 19.68 16.40 | 5745653-4 ¢:RGHS Comonant 
25 | 2.850(72.39) | .430(10.92) | DieCast | A33663-ND 19.44 16.20 | 5745653-3 alpaca imac 
480 (12.19) Die Cast | A33664-ND 22.23 18.53 | 5745653-2 No. Danese Max. Cable 
530 (13.46) Die Cast A33665-ND 23.31 19.43 5745653-1 of Inch (mm) Diameter |Description) Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | PartNo. if 25 Part No. 
No. eee sie Cable ' rine memes lap Unshielded Low Profile for Jacketed Cable — RoHS Compliant 
of Inch (mm jiameter escription | Digi-Key rice Eac! ; 
Fig? post an B © isan | Gena). tent 1 25 | PartNo. g | -732 (18.59) 1.582 (40.18) | .330 (8.38) Straight A23592-ND¢ 870 7.25 | 745547-1 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant 4 = = 330 (8.38) | 90° | A23594-ND$ 3.84 3.20 | 745550-1 
- i 550 28 1750 360 Plastic, Gray] A33666-ND Fags aes nea 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | .425 (10.80) | Straight | A23595-ND¢ 11.52 9.60 | 745553-1 
we) ( a) e ‘*) ee” 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | 550 (13.97)| Straight | A23596-ND¢ 10.47 8.73 | 745560-1 
ng (68:09) (20.98) (44.45) | (8.51) Plastic, Gray i scco7auD 4.38 3.65 | 5206472-1) + 19 be used with HDE connectors only 
2.090 826 1.750 | 460 ; if a 
4 (53.09) (20.98) (44.45) | (11.68) | Plastic, Gray | A33668-ND 4.35 3.63 | 5745134-1 No. Dimension a 
2.738 826 1.750 675 ; : of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
37 (69.55) (20.98) (44.45) | (17.15) Plastic, Gray | A33669-ND 4.65 3.88 | 5745081-1 Fig. Positions A Part No. 1 25 Part No. 
2.644 "938 1.750 775 : Unshielded Plastic Slide-On Back Covers — RoHS Compliant 
50 | (67.16) (23.83) (44.45) ) (19.69) | Plastic, Gray | A33670-ND 4.74 3.95 | 5745082-1 10 25 1.482 (37.64) ‘A23600-ND 5.48 457 | 745530-3 
AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 
Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield = = - 
Sere suai postions Caatan PartNo. ea Patt No 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield —____ - 
* Material and Finish: Split-Ring Ferrules 
cera: pp: ey em me | wasbets, | ae = 8 | aon 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50 tin over copper 37/50 560 = 600 (14.22 . 15.24) A35219-ND 74 62 4-745508-0 
50 A10 - .450 (10.41 - 11.43) A35220-ND 2.32 1.94 745508-7 
SPLIT RING FERRULE Inner Crimp Ferrules 
Ground wire Foil or braid- to be folded 9/50 240 (6.10) A32165-ND 2.28 7.90 7-745129-0 
eet Pound wine 9 280 (7.11) A32171-ND 1.75 1.47 7-745129-9 
= 9/50 365 - .370 (9.27 - 9.40) A32164-ND 1.92 1.60 6-745129-9 
15/37 350 (8.90) A32170-ND 1.22 1.02 7-745129-2 
15/37 430 (10.92) A32166-ND 1.61 1.35 7-745129-1 
37 525 (13.34) A32174-ND 371 3.09 7-745129-6 
ee 25/50 380 - .430 (9.65 - 10.92) A35221-ND 3.00 2.50 7-745129-5 
our Renee. Outer Crimp Ferrules 
9/15/25/37/50 240 (6.10) A32172-ND 1.59 1.33 3-745130-8 
9/15/25/37 280 (7.11) A32169-ND 1.25 1.05 4-745130-5 
9/15/50 365 - .370 (9.27 - 9.40) A32167-ND 2.46 2.06 4-745130-0 
15/25/37/50 .350 (8.90) A32173-ND 1.06 89 3-745130-9 
15/25/37/50 430 (10.92) A32168-ND 1 76 4-745130-1 
37/50 240 (6.10) A32163-ND 63 53 2-747580-3 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


SERIES 90 


High Density Crimp Type 


Connectors 


Material and Finish: ¢ Shell: Steel, cadmium plated 


¢ Insert: 


Approved material per MIL-DTL-24308 * Retention Clips: Stainless 


steel or copper alloy 


AMPLIMITE® Connectors 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type 
Connectors 


Material and Finish: ¢ Shell: Steel, cadmium plated « Insert: 


Approved material per MIL-DTL-24308 * Retention Clips: Stainless 
steel 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type, 
Power/Coax/Signal Combination 


Connectors 


Material and Finish: ¢ Shell: Steel or copper alloy 


* Plating: 


Cadmium, tin or gold ¢ Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 
* Retention Clips: Stainless steel or copper alloy 


Contact Arrangements: 


No. of | Digi-Key Price Each AMP. No. of | Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Pos. Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Pos. Part No. al 25 100 | PartNo. 
Plugs Plugs 
15 | A34440-ND 23.55 19.63 15.70 | 1757823-7 A34455-ND 13.23 11.03 8.82 |1757819-6 
26 A34442-ND 34.02 28.35 22.68 | 1757823-8 A34457-ND 18.30 15.25 12.20 )1757819-7 
; 44 | A34444-ND 44.82 37.35 29.88 | 1757823-9 A34459-ND 23.97 19.98 15.98 |1757819-8 
62 | A34446-ND 59.40 49.50 39.60 | 1-1757823-0 POON 33.48 27.90 29.99 |1757a19-9 
78 | A34448-ND 70.20 58.50 46.80 | 1-1757823-1 PENN 43,74 96.45 20.46 |1-1757819-0 
104 | A34450-ND 90.72 75.60 60.48 | 1-1757823-2 
Receptacles 
Receptacles 
15 WOON «asi pas o0gs laysvenag A34454-ND 16.32. 13.60 10.88 | 1757820-6 00 een OO 
26 | A34441-ND 47.52 39.60 31.68 | 1757824-8 peiaocomm <o 11 18.43" 14.74 )1757820-7 
‘i 44 | A34443-ND 51.84 43.20 34.56 | 1757824-9 A34458-ND 30.48 25.40 20.32 | 1757820-8 
62 | A34445-ND 78.84 65.70 52.56 | 1-1757824-0 A34460-ND 42.66 35.55 28.44 | 1757820-9 
78 | A34447-ND 91.80 76.50 61.20 | 1-1757824-1 A34462-ND 55.08 45.90 36.72 | 1-1757820-0 
104 | A34449-ND 119.88 99.90 79.92 | 1-1757824-2 : : canGEia DEST FREESE in 
ee Hectiieh ancien Non-Magnetic Standard Density Fig. | Arrangement | Part No. 125 100 | Part No 
on-Magnetic high Density Crimp Crimp Type Connectors Plugs 
Type Connectors Material and Finish: * Shell: Brass, gold plated » Insert: Approved 303 ranean ne eH Sect 
Material and Finish: + Shell: Brass, gold plated * Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 » Retention Clips: Stainless steel or ICH A34507-ND 1152 960-7681 521114 
material per MIL-DTL-24308 ¢ Retention Clips: Copper alloy copper alloy A34509-ND 6.57 5.48 4.38| 5-212491-1 
Contact Material and Finish: * Copper alloy, .000050-.000100 | Contact Material and Finish: * Copper alloy plated gold 5C5 ‘ 0 3. 
MN ODIaT Ol OSeAahicielcold colt 500100-.000150 .000050-.000100 (0.00127-0.00254) thick over .000100-.000150 A34511-ND 5.64 4.70 _3.76 | 5-212491-3 
pk ete Fe Reascecuadeni . (0.00254-0.00381) copper under plate ; 9C4 A34513-ND 15.96 13.30 10.64 | 5-212498-1 
(0.0254-0. ) thick copper under plate 13C3 A34515-ND 26.31 21.93 17.54) 5-208810-1 
— ; No. of | Digi-Key Price Each AMP 21C1 | A84517-ND 18.78 15.65 12.52] 5-212522-1 
rH nog ney 4 re eae mm ee Fig. | Pos. | Part No. 1 25 100 | Part No. 808. «| A34519-ND 7.05 5.88 4.70 | 5-446405-1 
g. : B : 21C4 | A34521-ND 23.76 19.80 15.84] 5-212530-1 
Plugs Plugs 2407 | A34523-ND 26.79 22.33 17.86 | 5-208743-1 
15 | A34472-ND 44.64 37.20 29.76 | 206498-4 A34491-ND 30.72 207252-2 3604 nee Neceptacies 22,92 | S-208744-1 
26 | A34474-ND 44.04 36.70 29.36 | 206500-4 A34493-ND 36.72 206798-2 = ASA504ND 441368 2.94] 4457057 
1 44 | A34476-ND 55.68 46.40 37.12 | 206063-4 A34495-ND 89.97 206800-2 A34506-ND 5.40 4.50 3.60 | 5-445705-4 
62 | A34478-ND 63.15 52.63 42.10 | 206502-4 A34497-ND 49.95 206802-2 = ee oo we 300 te 
78 | PRSASSO-ND I) 81.60 68.00 54.40 | 206504-4 A34499-ND 62.40 206804-2 A34512-ND 4.50 3.75 3.00 | 212059-9 
104 | A34483-ND 82.14 68.45 54.76 | 206066-4 Recantaxi , 904 AZ4514-ND 11.64 9.70 7.76] 5-212502-1 
leceptacles 1363 | A34516-ND 26.67 22.23 17.78 | 5-208811-1 
neceptaciss FON 6720 56.00 4480 |2072590 21C1 | A34518-ND 18.60 15.50 12.40 | 5-212526-1 
15 | A34473-ND 44.64 37.20 29.76 | 206499-4 : : : 808 A34520-ND 4.86 4.05 3.24 5-445730-1 
o6 | A34475-ND 44.04 36.70 29.36 | 206501-4 A34494-ND 36.72 30.60 24.48 | 206799-2 21C4 | A34522-ND 18.63 15.53 12.42] 5-212534-1 
( . 2407 —-| A34524-ND 30.03 25.03 20.02] 5-208552-1 
2 44 | AB4477-ND 55.68 46.40 37.12 | 206064-4 emmy OCIS 3428 27.42 /206801-2 3604 | A34526-ND 30.03 25.03 20.02 | 5-208550-1 
78 | A34481-ND 81.60 68.00 54.40 | 206505-4 A34498-ND 49.95 41.63 33.30 | 206803-2 
104 | A34482-ND 81.60 68.00 54.40 | 206065-4 A34500-ND 62.40 52.00 41.60 | 206805-2 Digi-Key Price Each | AMP 
Description Part No. al 10 (| Part No. 
= = ell F Contacts - Crimp Gold 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Price Each | AMP - 
= a Pin, 8 AWG A34793-ND 9.26 8.03] 211159-1 
Description - LEstENe: : 10 100 | Part No. Description Part No. 10 100 | Part No. Pin. 10 AWG A34794-ND 32.25 2795 | 211159-2 
Series 90 - High Density Contacts Series 109 - Contacts Pin, 12-14 AWG A34795-ND 10.13 8.78 | 212007-1 
Pin 22-28 AWG, 50p Gold A34528-ND 94.58 | 204370-2 Pin 20-24 AWG, Gold Flash | A34466-ND 75 47|1218371-1 ee Fe nt oe ae 
Socket 22-28 AWG, 50n Gold FRSSS2END 1.45.90 | 204861-1 Socket 20-24 AWG, Gold Flash | A34467-ND 1.06 66 | 1218372-1 Backer (AWE PeeANGN 9713 90:48 | 0111612 
Serles 90 - Non-Magnetic High Density Contacts Pin 20-24 AWG, 50y Gold A2160-ND 4.15 .71/205089-1 Socket, 12-14 AWG A34799-ND 17.10 14.82 | 212008-1 
Pin 22-28 AWG, 50} Gold A34484-ND 1.46 72 | 204370-8 Socket 20-24 AWG, 50 Gold | A2161-ND 4.69  1.04|205090-1 Socket, 16-18 AWG __|.A34800-ND 16.88 14.63 | 212014-1 
idea pacar ed ba Series 109 7 Non-Magnetic Contacts Pin RGATANBBSIS ABATED 23.81 2054] 5-20B0T0 
Socket 22-28 AWG, 50 Gold | A34486-ND 2.51 1.54 | 206071-1 - ! : : 
Pin 26-28 AWG, 501 Gold A34501-ND 2.90 1.78 |206794-4 Pin RG-179/187 A34787-ND 27.15 23.53 | 5-228618-2 
Socket 26-28 AWG, 50 Gold | A34487-ND 6.15 _3.78 | 206496-1 Socket 26-28 AWG, 50y God FMM ane 422|o06705-3 Pin RG-142/89246 434788-ND 7785 6747 | 5-228618-4 
Series 90 - Tooling : : Socket, RG-174/188/316 A34789-ND 24.49 21.23 | 5-228596-1 
Insertion/Extraction Tool A34451-ND 5.731 | 91067-1 en Socket, RG-179/187 AB4790-ND 31.91 27.66 / 5-228596-2 
a Pin Insertion/Extraction Tool ; : Socket, RG-142/400/B9246 | A34791-ND 36.00 31.20 | 5-228596-4 
Replacement Insertion Tip A34452-ND 2070/1 426237-4 for Snap-In Contacts A1010-ND 5.54/1 91067-2 - Tooling 
Use with 91067-1 Ral sihearlanitl Hand Tool Frame w/o Positioner | A34779-ND 839.48/1 608651-1 
Replacement Extraction Ti leplacement:Inserdon:t!p A34469-ND 2970/1 126195-3 Positioner 8-14 AWG, 4 Si 
ihe with 91067-1 P| n34463-ND 3.75/1 | 126195-2 Use with 91067-2 Use with 608651-1 A34780-ND 160.61/1 | 608651-2 
rer) z Replacement Extraction Tip Hand Tool Frame w/o Positioner | A34781-ND 740.25/1 608668-1 
Hand Crimping Tool for Screw- | 4577 yn 703.501 | 601966-1 Use with 91067-2 ey BAO || 2ei oes Positioner 16-18 AWG, A34782-ND 211.05/1 | 608668-2 
Machined Contacts (20DM) Use with 608668-1 c 
Socket Positioner Tool Hand Crimping Tool for Screw- | jgg77_.p 703.501 | 601966-1 Extraction Tool A34792-ND__147.80/1__ | 318813-1 
Use with 601966-1 A34489-ND = -163.80/1 | 601966-4 Machined Contacts (200M) Tool Die RG-174/316/ Agé7a3-ND  1479.00/1 | 9998-1 
—— en 188/179/187 : 
Pin Positioner Tool Pin Positioner Tool " 7 - 
Use with 601966-1 aaa §— e485" /601986-6 Use with 601966-1 nN MAGEE | GD 120e%e foatble Assy. Niaz A34784-ND — 1223.12/1 | 58212-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Conn. Used w/ Dimension A| Digi-Key Price Each | AMP 
Tyco Electronics AMP Series Finish Thread Inch Amin) Part No. 1 25 =| PartNo. 
| 
Authorized Distributor RoHS Compliant 
® 1 HD Plastic Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33684-ND 1.88 1.57 | 5207952-1 
AM P LI M ITE HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33685-ND 2.24 1.87 | 5745563-1 
. Sold In Packages of 2 HDE Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33686-ND 2.00 1.67 | 5745563-3 
Accessories / Hardware ie siheruige noted) HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40 '312 (7.92) | A33687-ND 204 1.71 | 5205817-1 
9 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) | A32020-ND 1.95 1.63 | 5205817-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 .312 (7.92) | A33688-ND 1.00 .84 | 5205817-8 
HD/HDF Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22) | A33689-ND 1.99 1.66 | 5207719-1 
HD/HDF Clear Chromate 4-40 -560 (14.22) | A32023-ND 1.92 1.60 | 5207719-3 
HD/HDF Clear Chromate 2-56 Male (4-40 Female) -560 (14.22) | A32026-ND 3.30 2.75 | 5747223-3 
Individual Screwlocks - Steel, Zinc Plated (washers and nuts not included) 
Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A23426-ND 1.77 48 | 207952-3 
187 (4.75) RoHS Compliant 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33690-ND 1.77 1.48 | 5207952-3 
HDP/HDF Clear Chromate |M2.6 (Metric), Female (4-40 Male) | .312 (7.92) | A33691-ND 1.53 1.28 | 5749765-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) | A33692-ND 1.14 .96 | 5748270-2 
9 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) | A33693-NDt 2.28 1.90 | 5748558-4 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -312 (7.92) | A35225-NDA 2.97 2.48 | 5748558-3 
HDP/HDF Clear Chromate M3 Female (4-40 Male) .312 (7.92) | A35223-ND 2.40 2.00 | 5747404-3 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -185 (4.70) | A35224-ND 66 55 | 5747877-3 
Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
RoHS Compliant 
3 HDE Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A33694-ND 1.12 1.02 | 5745647-1 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
RoHS Compliant 
Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A33695-ND Bf .60 | 5205980-1 
3 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 .220 (5.59) | A32021-ND 85 71 | 5205980-4 
4 Yellow Chromate 4-40 .200 (5.08) | A33696-ND 1.61 1.34 | 5745136-1 
\ Mtg: nut Male Screw Retainers for Metal and Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
~ (customer RoHS Compliant 
Gags oo HDF Clear Chromate 4-40 300 (7.62) | A35222-ND* 2.40 2.00 | 5746881-2 
~ (04.98 X 2.79) Male Jack Screw - Steel, Zinc Plated 
Mtg. screw dee 
(Customer supplied) C°°P RoHS Compliant 
4 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 _ A23593-NDt 3.23 2.70 | 747784-3 
Locking Post Assembly - Steel, Zinc Plated (2 complete assemblies) 
5 HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 .560 (14.22) | A23440-ND 3.21 2.68 | 206514-6 
RoHS Compliant 
Panngaa a di . 5 HD/HDE Yellow Chromate 4-40 -410 (10.41) | A32022-ND 2.98 2.49 | 5206514-1 
> eae LOI HDF/HDP _| Yellow Chromate 4-40 560 (14.22) | A33697-ND 3.18 2.66 | 5206514-6 
hi (customer 7) : + Bulk packed and with captivated star washer; no additional hardware included 
ook eh Ing Suppted) Y OI A Parts packaged as a unit kit with captivated star washer; no additional hardware included 
(10. 15 . Patening Block No. of Dimensions - Inch (mm) _| Digi-Ke Price Each | AMP 
Ord f E igi-Key rice Eac 
(Cheer eapalalen) Fig. | Positions Description Thread A B Part No. al 25 | Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching — -160 (4.06) _ A23453-ND 5.27 4.40 | 747080-2 
6 9-37 Rear-Panel Latching _- .190 (4.83) _ A23451-ND 1.21 1.01 | 745245-2 
9-37 Front-Panel Latching - .250 (6.35) - A23452-ND 96 .81 | 745286-2 
Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 -190 (4.83) -400 (10.16) / A23449-ND 3.07 2.56 | 745403-8 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 .220 (5.59) -400 (10.16) ) A23450-ND 8.14 6.79 | 747717-2 
7 9-37 Front-Panel Latching M3 .250 (6.35) 400 (10.16) | A23447-ND 1.49 1.24 | 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) -400 (10.16) ) A23448-ND 1.49 1.24 | 208101-8 
50 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) -530 (13.46) | A35227-ND 72.27 60.23 | 1-208101-1 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
, ; Fig. Positions Inch (mm) Description Part No. il 25 Part No. 
Style 1: Can be used with cable clamps Spring Latches - Stainless Steel — RoHS Compliant 
that:do not extend ‘beyond’ the front flange 8 = = With Mounting Ears A23445-ND 438 3.65 | 745255-2 
of the connector or on connectors without 9 9-37 540 (13.72) Spring Latch A23446-ND 1.99. 1.66 | 745779-2 
cable clamps. 9 50 .650 (16.51) Spring Latch A35226-ND 10.11 8.43 745779-5 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainl teel, hi its - steel, zi lated) 
Style 2: Can be used with any cable clamp lide Late! lips ‘eel, Zinc Plated (clip stainless steel, serewsieas jers/nuts sie zine pi ated) —_ 
that has the mounting ear configuration. 10 = = Thread 4-40, Screw Length 415 (10.54mm) | 33799. p@ 270 225 | 5206942-1 
Style 3: Can be used on connectors without @ RoHS Compliant 
cable clamps or with cable clamps that do 
not have the mounting ear configuration. No. of Thread Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions | Style No. Size A B Part No. 1 25 Part No. 
Fig. 13 Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
1 25 2 2-56 2.265 (57.53) 470 (11.94) A23437-ND 11.70 9.75 745584-1 
#2-56 thread (ago) RoHS Compliant 
9 1 4-40 1.397 (35.48) 490 (12.45) A33698-ND 3.82 3.19 5745404-1 
15 2 2-56 1.725 (43.82) 470 tt 94) A33699-ND 5.58 4.65 5745583-1 
14 25 2 2-56 2.265 (57.53) 470 (11.94) A33700-ND 10.98 9.15 5745584-1 
25 3 4-40 2.265 (57.53) 470 (11.94) A33701-ND 5.07 4.23 5745584-3 
37 1 4-40 2.913 (73.99) 490 (12.45) A32024-ND 6.18 5.15 5745407-1 
50 3 4-40 2.819 (71.60) .575 (14.61) A33702-ND 10.95 9.13 5745578-3 
No. of Dimensions - Inches (mm). Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. 14 Fig. 15 Fig. Positions A B Part No. 1 25 Part No. 
#2-56 UNC #2-56 Thread EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated — RoHS Compliant 
9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A32025-ND 1.56 1.30 5747024-3 
> re 15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A35052-ND 5.04 4.20 | 5747025-3 
Ae 4g0 25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A32027-ND 19.59 16.33 | 745776-4 
(4.32) (9.91) 37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A32028-ND 663 5.53 | 745777-4 
#4-40 4 NN 13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND$ 2.28 1.91 749087-2 
auead 14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-ND 381 3.18 | 750644-1 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-ND 3.11 2.59 786585-2 
DigiKe Pricin AMP 15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-ND 5.07 4.23 750831-1 
suite Poti 40 Be ieee zs Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-ND 93.78 | 7a7746-4 
Flat Washer #4 A35229-ND 37 1531 52058202 Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-ND 1.53: 1.28 747973-1 
Hex Nut 4-40 A35230-ND Wal 2.96 | 5205821-2 + Recommended for right-angle board mount connectors 
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No. of Price Each FCI 
Fig. Pins Type il 25 100 Part No. 
Solder Cup — Stamped Contacts 
9 Male 609-1524-ND 1.53 83 73 DEO9PO64TXLF 
9 Female 609-1525-ND 1.56 85 74 DEO9SO64TLF 
1 15 Male 609-1512-ND 1.94 1.15 99 DA15P064TXLF 
15 Female 609-1513-ND 1.94 1.15 99 DA15S064TLF 
25 Male 609-1518-ND 2.02 1.20 1.03 DB25P064TXLF 
25 Female 609-1519-ND 2.02 1.20 1.03 DB25S064TLF 
Solder Cup — Machined Contacts 
9 Male 609-2805-ND 3.48 2.15 1.90 DEPO9QPO65TXLF 
9 Female 609-2806-ND 3.97 2.46 2.16 DEPO9SO65TLF 
1 15 Male 609-2810-ND 4.83 3.00 2.72 DAP15PO65TXLF 
15 Female 609-2811-ND 784 4.87 4.41 DAP15SO065TLF 
25 Male 609-2814-ND 6.05 3.93 3.59 DBP25PO65TXLF 
25 Female 609-2815-ND 12.16 789 721 DBP25S065TLF 
Vertical PCB — Stamped Contacts (with harpoon, and 4-40 screwlock) 
9 Male 609-1479-ND 3.18 1.97 1.73 DO9P24A4GVOOLF 
9 Female 609-1485-ND 3.18 1.97 1.73 DO9S24A4GVOOLF 
2 15 Male 609-1491-ND 3.05 1.87 1.63 D15P24A4GVOOLF 
15 Female 609-1497-ND 2.89 1.78 1.55 D15S24A4GVOOLF 
25 Male 609-1503-ND 3.60 2.23 1.96 D25P24A4GVOOLF 
25 Female 609-1509-ND 3.17 1.96 1.73 D25S24A4GVOOLF 
Vertical PCB — Machined Contacts 
9 Male 609-2807-ND 3.50 2.16 1.91 DEPO9P365TXLF 
3 9 Female 609-2808-ND 3.35 2.07 1.82 DEPO9S365TLF 
15 Male 609-2812-ND 5.56 3.54 3.24 DAP15P365TXLF 
25 Male 609-2822-ND 8.26 5.62 4.96 DBP25P365TXLF 
Right Angle PCB (with insert, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1481-ND§t 2.81 1.73 1.55 DO9P33E4GX00LF 
9 Female 609-1487-ND§t 2.77 1.70 1.52 DO9S33E4GX00LF 
15 Male 609-1493-ND§t 3.38 2.01 1.75 D15P33E4GX00LF 
15 Female 609-1499-ND§t 3.33 1.98 1.72 D15S33E4GX00LF 
25 Male 609-1505-ND§t 3.56 2.20 1.94 D25P33E4GX00LF 
25 Female 609-1511-ND§t 3.34 2.06 1.82 D25S33E4GX00LF 
9 Male 609-1478-ND$¢t 2.71 1.67 1.49 DO9P13A4GXO0LF 
9 Female 609-1484-ND$¢t 2.77 1.70 1.52 DO9S13A4GX00LF 
4 15 Male 609-1490-ND$t 3.24 1.99 1.73 D15P13A4GX00LF 
15 Female 609-1496-ND$¢t 3.63 2.24 1.98 D15S13A4GX00LF 
25 Male 609-1502-ND$t 3.67 2.27 2.00 D25P13A4GX00LF 
25 Female 609-1508-ND#t 3.13 1.93 1.71 D25S13A4GX00LF 
9 Male 609-1476-ND$A 2.76 1.64 1.47 DO9P13A4GLOOLF 
9 Female 609-1482-ND$A 2.71 1.61 1.45 DO9S13A4GLOOLF 
15 Male 609-1488-ND$A 3.08 1.89 1.65 D15P13A4GLOOLF 
15 Female 609-1494-ND$A 2.95 1.81 1.57 D15S13A4GLOOLF 
25 Male 609-1500-ND$A 3.38 2.09 1.84 D25P13A4GLOOLF 
25 Female 609-1506-ND$A 3.29 2.04 1.79 D25S13A4GLOOLF 
Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1480-ND§0 2.76 1.70 1.52 DO9P33E4GVOOLF 
9 Female 609-1486-ND§0 2.55 1.54 1.34 DO9S33E4GVOOLF 
15 Male 609-1492-ND§0 3.08 1.89 1.65 D15P33E4GVOOLF 
15 Female 609-1498-ND§0 3.04 1.87 1.62 D15S33E4GVOOLF 
25 Male 609-1504-ND§0 3.47 2.15 1.89 D25P33E4GVOOLF 
4 25 Female 609-1510-ND§0 3.63 2.17 1.91 D25S33E4GVOOLF 
9 Male 609-1477-ND$0 2.85 1.75 1.57 DO9P13A4GVOOLF 
9 Female 609-1483-ND$0 2.72 1.67 1.50 DO9S13A4GVOOLF 
15 Male 609-1489-ND$0 3.08 1.89 1.65 D15P13A4GVOOLF 
15 Female 609-1495-ND$0 3.04 1.87 1.62 D15S13A4GVOOLF 
25 Male 609-1501-ND$0 3.47 2.15 1.89 D25P13A4GVOOLF 
25 Female 609-1507-ND$0 3.38 2.09 1.84 D25S13A4GVOOLF 
Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) — Machined Contacts 
9 Male 609-2827-ND 9.19 6.26 5.52 DEPVO9P565GTXLF 
4 15 Female 609-2831-ND 9.13 6.28 5.71 DAPV15S565GTLF 
25 Male 609-2833-ND 11.31 8.02 7.38 DBPV25P565GTXLF 
25 Female 609-2832-ND 14.94 10.59 9.75 DBPV25S565GTLF 
High Density Right Angle PCB (with harpoon, and metal bracket) 
15 Female 609-2801-NDt 3.67 2.10 1.82 ICD15S13E6GXOOLF 
4 15 Female 609-2802-ND0 1.88 1.08 93 ICD15S13E6GVOOLF 
26 Female 609-2803-ND0 3.06 1.89 1.67 ICD26S13E4GVOOLF 
26 Female 609-2804-NDt 3.06 1.89 1.67 ICD26S13E4GXO0LF 
Wire Wrap — Machined Contacts 
9 Male 609-2818-ND 7.26 4.84 4.33 DEPO9P465TXLF 
9 Female 609-2809-ND 3.77 2.34 2.12 DEPO9S465TLF 
5 15 Male 609-2817-ND 6.06 4.04 3.62 DAP15P465TXLF 
15 Female 609-2816-ND 8.13 5.42 4.85 DAP15S465TLF 
25 Male 609-2821-ND 9.28 6.31 5.68 DBP25P465TXLF 
25 Female 609-2820-ND 7.54 5.13 4.62 DBP25S465TLF 
Crimp Shell 
9 Male 609-1466-ND 1.32 72 62 865609PLTXLF 
9 Female 609-1467-ND 1.37 74 64 865609SLTLF 
6 15 Male 609-1468-ND 1.47 83 71 865615PLTXLF 
15 Female 609-1469-ND 1.45 81 69 865615SLTLF 
25 Male 609-1470-ND 1.53 83 73 865625PLTXLF 
25 Female 609-1471-ND 1.61 87 77 865625SLTLF 
Crimp Contacts (bulk) 
24-28AWG Gold Male 609-1472-ND 25 WW 09 8656350064LF 
24-28AWG Gold Female 609-1473-ND 23 WW .08 8656351064LF 
20-24AWG Gold Male 609-1474-ND 25 WW 09 8656352064LF 
20-24AWG Gold Female 609-1475-ND 23 WW .08 8656353064LF 


§ US Standard Footprint 


+ Europe Standard Footprint —‘t 4-40 Insert 
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AMS3 Insert 4 4-40 Female Screwlock 
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FO) D-Sub Connectors (cont.) 


D-Sub Hardware D-Sub Backshells 


Fig. 1 — Screw Lock Fig. 2 — Screw Lock Delta D Series 


Internal Thread Internal Thread 
oe UNC 4-40 \ UNC 4-40 


{lie =e 


Fig. 3 — Screw Lock Fig. 4 — Metal Cap or D-Sub Cover 


Ca =, 
5.3 
a in 


}— 13.3 —+| 6. No. of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Pins Type Part No. il 25 100 Part No. 
}29 9 609-1424-ND 7891.12 97 | 86303637BLF 
15 Black 609-1425-ND 1.98 1.17 1.01 | 86303638BLF 
1 25 Plastic | 609-1426-ND 207 1419 1.06 | 86303639BLF 
- = - 37 Hood 609-1427-ND 239° 144 1.25 | 86303640BLF 
No. of | Dim. L Digi-Key Price Each Fel 50 609-1428-ND 418 257 2.23 | 86303641BLF 
Fig.| Type | Contacts} (mm) Thread Part No. 1 25 100 Part No. 9 609-1429-ND+ 2.60 1.55 1.38 863093CO9ALF 
= eanan 15 Black 609-1431-ND+ 263 157 140 | 863093C15ALF 
a oo) Me a 89 ab; 89. |, BeSOOtILE: 25 Plastic | 609-1433-ND+ 216 128 1.14 | 863093C25ALF 
Female - 8.30 M3 609-1446-ND 89 46 39 | 86552153TLF 9 37 Hood 609-1435-NDt+ 277 1.70 1.53 863093C37ALF 
Female | — 6.30 M3 609-1417-ND 83 41.35 | 863001017TLF 50 609-1436-ND+ 3.26 2.02 1.78 | 863093C50ALF 
; Female - 13.0 M3 609-1421-ND 83 At .35 | 863001061TLF re Pay PREY 718 eon ore eee 
jetalize - 7 * : ! 
Female | — 8.30 | UNC 4.40 | 609-1420-ND 94 47 ——-.40_ | 863001060TLF 38 oad 609-1434-NDt Baa. aig. < Soar’ | apagoaCoaMIle 
Female |  — 8.30 M3 609-1443-NDA 52 26.21 | 86551007TLF 9 Black 609-1462-ND+ 290 178 1.60 | 8655PHRAOSO1LF 
Female | — 8.30 | UNC 4.40 | 609-1444-NDA 52 26.21 | 86551009TLF i 5 Plastic anes es i 88 ; - eeu ca r 
001 fe! i E A id 
Female | — 4.50 M3 609-1445-NDA 70 35.29 | 86551167TLF 3 9 Shieea | 609-1450-NDF 491-307 281) BBSEMIRAOOOTLE 
» | Female | — 45 M3 609-1418-ND 68 33.28 | 863001018TLF 15 Mel 609-1459-ND+ 5.22 348 312 | 8655MHRA1S5O1LF 
Femal - 4.5 | UNC 4.40 | 609-1419-ND 68 33.28 | 863001019TLF 25 809-1460-NDt 5.43 3.62 3.24 | 8655MHRA2501LF 
me 37 Hood | 609-1461-ND+ 642 427 3.83 | 8655MHRA3701LF 
3 Male _ _ UNC 4.40 | 609-1423-ND 1.16 65 54 | 863005ATLF 9 609-1453-NDt 6.50 4.50 3.98 8655MH0911LF 
= zi 1447- 15 Shielded | 609-1454-NDt 718 488 4.40 | 8655MH1511LF 
Male : abe ooo ST ie) | Bogs aE 4 25 Metal 609-1455-ND+ 793 540 4.76 | 8655MH2511LF 
Female 9 _ — 609-1450-ND 223 1.32 1.17 | 86553148TLF 37 Hood 609-1456-ND} 836 593 $23 | 86S5MH3711LF 
4 | Male 15 _ — 609-1448-ND 229° 1.36 1.21 | 86553114TLF 50 609-1457-ND+ 13.75 10.01 9.07_| _8655MH5011LF 
Femal 15 = =. 609-1451-ND 228 ~~ 137-120 | 86553149TLE 9 ; 609-3129-ND¢ NEW! 3.45. «2.13 +1.88 | BO55MHOSOIBLF 
ae 5 pects . seat fea | gece : 15 Shielded | 699.3130-NDt MEW! 3.55 «2.21 «2.00 | ‘8655MHISOIBLF 
ale 5 = a -1449- 87 a 5 953115 25 Uae 609-3131-ND+ NEW! 428 266 241 | 8655MH2501BLF 
Female | 25 = = 609-1452-ND 296 1.82 1.58 | 86553150TLF 37 oo 609-3132-ND¢ NEW! 4.62. 2.89 ——-2.64_| 8655IMH3701BLF 


A Hardware not included t+ Two Part Hoods 


Co m bo D-Su b Co n n ecto rs Power contacts sold separately. 


; Contact Digi-Key Price Each FCI Contact Arrangment Fig. 1- Fig. 2- Fig. 3- 
Fig. | Arrangement | Type | Part No. 1 25 100 | Part No. Solder Cup Crimp Shell Right Angle PCB 
Solder Cup 
(COO) C0000) Cs%0) 
F 7w2 Male | 609-1516-ND 469 2.94 2.69 | DA7W2PAOOLF = 
7W2 Female | 609-1517-ND 5.25 3.34 3.06 | DA7W2SAO0LF 3ws 5W5 ww 
Crimp Shell (0000000) 
3w3 Male | 609-1514-ND 189 109 94 | DASWS3PAOOLF 
3w3 Female | 609-1515-ND 180 100  .88 | DA3W3SAQ0LF swe 13W3 swe Shown Swe chown 
5 5W5 Male | 609-1520-ND 2.34 141 123 | DBSWSPAOOLF 
5W5 Female | 609-1521-ND 2.34 141 123 | DBSWSSAOOLF 
aws Male | 609-1522-ND 2.59 156 136 | DC8W8PAOOLF a 
8ws Female | 609-1523-ND 2.59 156 136 | DC8W8SAOOLF Power Contacts — Solder Bucket 
Right Angle PCB Wire Digi-Key Price Each FCI 
3w3 Male | 609-2824-NDA 357 243 2.15 | D3W3P36A6GLOBLF Size | Type | Amps | Part No. 1 25 100 | Part No. 
3w3 Male | 609-2825-ND0 771 5.25 4.63 | D3W3P36A6GVO8LF Male 609-1439-ND 3.15 195 172 | 8638PPS4005LF 
5 3w3 Male | 609-2826-NDt 786 5.35 4.72 | D3W3P36A6GXO8LF 8 Female| 4° 609-1442-ND 3.69 2.30 2.08 | 8638PSS4005LF 
5W5 Male 609-2834-ND0O 13.10 9.50 8.45 | DSW5P36A6GVO8LF Male 609-1438-ND 2.41 1.45 1.27 | 8638PPS2005LF 
5W5 Male | 609-2829-NDt 8.03 5.70 5.03 | DSW5P36A6GXOBLF 12, | Female) 2° | 609-1441-ND 3.75 2.33 2.11 | 8638PSS2005LF 
13W3 Female | 609-2819-NDt 745 5.16 4.57 | D13W3S17B5GX3CLF Male 609-1437-ND 3.66 3.36 7.99 | 8638PPS1005LE 
A MB Insert + 4-40 Insert 0 4-40 Female Screwlock 16 | Female} 1° | 609-1440-ND 4.31 2.68 2.43 | 8638PSS1005LF 


Hf + The D-subminiature connector options enable 48V / 24A DC input connections to power modules used 
NEW! D-S Uu b MicroTCA™ High Power 10 in MicroTCA™ shelves. The shielded connectors are designed to fit the power module faceplate on the 


front side of a power module made in accordance with the MicroTCA specification. 


Fig. 1 — Single PCB Fig. 2- Dual PCB Fig. 3 —- Female Cable Fig. 4 — Plastic Hood 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 609-3151-ND 17.12 12.64 11.62 10070158-00319XLF 
609-3152-ND 18.73 13.83 12.71 10070158-00419XLF 
2 609-3153-ND 33.52 24.75 22.75 10070158-00119XLF 
609-3154-ND 35.87 26.48 24.34 10070158-00219XLF 
3 609-3155-ND 9.61 6.53 6.01 10070165-00119ALF 
4 609-3156-ND 2.98 1.83 1.59 10070163-01LF 


© D-Sub Right Angle 
E0HG: Ultra Slim VGA Connector 


Materials and Finish: » Steel, Nickel plated ¢ Insulator, Nylon 6T, Specifications: * Current Rating: 1 Amp maximum » Insulation 
Color Pantone Blue #2935U Contacts: Phosphor Bronze, Gold Resistance: 1,000 MQ minimum 500VDC * DWD: 500VAC RMS for 1 
plated on contact area Tin on tails over Nickel * Board locks, Brass Tin minute * Contact Resistance: 30 mQ maximum * Temperature Rating: 


plated ¢ Rivets, Brass Nickel plated -40°C ~ 230°C 
Digi-Key Price Each EDAC 
Contacts Type Part No. 1 10 100 Part No. 
15 Female 151-1117-ND 1.83 1.63 1.30 634-015-274-990 
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oS No. Price No. Price 
NORCOMP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
ADIVISION OF EDAG (AMERICA) LIMITED Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
‘ ‘ Male | 2862ME-ND 8.98 674 5.61 | 180-062-173L020 Male | 5878ME-ND 9.86 7.20 6.17 | 180-078-103L021 
78 
High Density D-Sub 82 | emale| 2862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L020 Female| 5878FE-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-203L021 
Connectors 180 Series 7a | Mele | 2878ME-ND 13.57 10.68 8.95 | 180-078-173L020 Solder Cup - ch Nuts, Mating Side 
Female| 2878FE-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-273L020 
Compatible with new generation systems from several computer z 5; ay a = 
manufacturers * Shells have bright tin finish for EMI/RFI shielding * Male Crimp - with .250” Clinch Nuts, Mating Side 26 | Male | 6826M-ND 11.51 9.93 6.75 | 180-026-102-031 
connector shells have grounding indents * Reliable crimp snap-in contacts Tin 44 |Female| 6844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-031 
feature insulation grip for increased holding power * Contacts compatible - - - 
with industry standard crimp tools. Materials: * Shell: Steel, with bright tin jg | Male | S816M-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-172-030 go | Male | 6862M-ND 12.53 10.80 7.35 | 180-062-102-031 
over nickel * Shell-ROHS Compliant: Steel, nickel plated * Insulator: Glass- 5 Female| 3815F-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-272-030 Female| 6862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-031 
filled thermoplastic, UL rated 94V-0 * Male Pin: Brass * Female Contact: Male | 6878M-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-078-102-031 
Phosphor bronze * Contact Plating: Gold over nickel (gold flash on entire 26 Male | 3826M-ND 748 6.45 4.39 | 180-026-172-030 78 i < i 
contact for solder cup and dip solder) Female| 3826F-ND 7.74 668 4.54 | 180-026-272-030 Female| 6878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-031 
44 | Male | 3844M-ND 8.27 7.43 4.85 | 180-044-172-030 Nickel — RoHS Compliant 
ae 62 Male | 3862M-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-172-030 45 | Male | 6815ME-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-103L031 
Female| 3862F-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-272-030 Female| 6815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L031 
78 | Male | 3878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-030 9g | Male | 6826ME-ND 7.60 548 4.56 | 180-026-103L031 
ee Nickel — RoHS Compliant Female| 6826FE-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-203L031 
15 | Male | 3815ME-ND 3.21 2.14 1.75 | 180-015-173L030 44 | Male Cee Bibs BAB: 2-90 :100-048-1080031 
‘ aii Female| 6844FE-ND 9.89 7.21 6.18 | 180-044-203L031 
Sianigedl buniateFo High iialsuatbee AWG Female| 3815FE-ND 3.21 244 1.75 | 180-015-273L030 ay EE sD 770 a0 NBD DENTOLO 
Density D-Sub Connectors Pin Dia: 030” (.76mm) Male | 3826ME-ND 6.30 467 3.86 | 180-026-173L030 62 ; ; ; 
aces 26 Female| 6862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L031 
— Female| 3826FE-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-273L030 
Mo of shel I De D Fi Male | 3844ME-ND 7.50 5.40 4.50 | 180-044-173L030 78 Male | 6878ME-ND 9.86 7.20 6.17 | 180-078-103L031 
. ote =" ang oe remaie MREEENT Seas, cedar “Gh: Fancaae or aiay Female| 6878FE-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-203L031 
26 DB-15 1.543 1.312 0.496 | 0.422 go | Male | 8862ME-ND 8.98 674 5.61 | 180-062-173L030 
44 DB-25 2.087 1.852 0.496 | 0.422 Female| 3862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L030 45 | Male |180-15ME-ND 2.67 1.81_—1.47 | 180-015-113R001 
62 DB-37 2.732 2.500 0.496 | 0.422 
8 DB-50 7638 7406 0606 0550 46 Male | 3878ME-ND 13.57 10.68 8.95 | 180-078-173L030 Female} 180-15FE-ND 2.34 1.59 1.23 | 180-015-213R001 
Female| 3878FE-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-273L030 96 | Male | 180-26ME-ND =» 3.86 2.66 2.17 | 180-026-113R001 
Crimp Dip Solder Female|180-26FE-ND 4.20 2.93 2.40 | 180-026-213R001 
Contacts — RoHS Compliant 
I Solder Cup CHEE A on PeEREG Ree RTT a4 | Male [180-44ME-ND 6.16451 3.68 | 180-044-113R001 
LH Fl f = ud Sena eng ninoon ia6-00)47aLort Female| 180-44FE-ND 6.11 4.47 3.65 | 180-044-213R001 
ae ash IL | —— ul a =_ ee go | Male | 180-62ME-ND 8.05 5.80 4.83 | 180-062-113R001 
Mae TT > Contacts Sold — [Socket Eee re ses Ae eo oe Female| 180-62FE-ND 7.80 5.85 4.88 | 180-062-213R001 
5 Separately Below Socket] 85SETR-ND 600.00/10,000 | 180-002-170L001 Malo IREOSEQIENDN 10.86 ao8 7.08 |1e00784173R001 
= ; ; f 
Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type. Female| 180-78FE-ND 10.60 8.07 _ 6.92 | 180-078-213R001 
_ Insertion/ 72020-ND 7.94 5.96 4.97 | 180-901-170-000 Dip Solder - with .065” Clinch Nuts, Board Side 
No. eae Price Removal Tool Tin 
of Digi-Key Each NorComp High Density 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. onea taal T3030-ND 269.66 _ — | 180-701-170-000 44 | Male | 7844M-ND 8.06 695 4.73 | 180-044-112-011 
Crimp - Nickel — RoHS Compliant ee ane . . go | Male | 7862M-ND 10.64. 9.18 6.24 | 180-062-112-011 
1g | Male | S15ME-ND 218 188 1.28 | 180-015-173L000 eciderCunl Nickel Bons Complant Female| 7862F-ND 10.79 9.30 6.33 | 180-062-212-011 
5 | mala erent 218 1.88 1.28 | 180-015-273L000 ag | Male | T816ME-ND 269 1.77 1.43 | 180-015-103L001 78 |Female| 7878F-ND 14.88 12.83 8.73 | 180-078-212-011 
og | Male | 826ME-ND 5.75 4.20 3.43 | 180-026-173L000 Female] T815FE-ND 2.98 2.02 1.59 | 180-015-203L001 Nickel - .098 — RoHS Compliant 
Female| 826FE-ND 6.93 5.98 4.07 | 180-026-273L000 og | Male (RSZSMERe: 6.80 5.04 4.17 | 180-026-103L001 Male | 7815ME-ND 3.80 262 214 | 180-015-113R011 
ag | Male | 844ME-ND 6.70 4.96 4.11 | 180-044-173L.000 Female| T826FE-ND 6.93 5.98 4.07 | 180-026-203L001 15 | eomale| 7815FE-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-213R011 
Female| 844FE-ND 6.83 5.06 4.18 | 180-044-273L000 a4 Male | 1844ME-ND 787 5.91 4.92 | 180-044-103L001 Male | 7826ME-ND 5.03 357 2.93 | 180-026-113R011 
gp | Male | 862ME-ND 8.21 616 5.13 | 180-062-173L000 Female| T844FE-ND 912 6.84 5.70 | 180-044-2031.001 26 | -omale| 7826FE-ND 5.28 386 3.15 | 180-026-213R011 
Female| 862FE-ND 7.80 5.62 4.68 | 180-062-273L.000 gp | Male ] T862ME-ND 979 7.44 6.12 | 180-062-103L001 Male | 7844ME-ND 7.43 5.50 4.55 | 180-044-113R011 
79 | Male | 878ME-ND 13.16 10.13 8.49 | 180-078-173L000 Female| T862FE-ND 10.60 8.07 6.92 | 180-062-2031.001 44 | omale| 7844FE-ND 7.43 5.50 4.55 | 180-044-213R011 
Female| 878FE-ND 11.63 10.03 6.82 | 180-078-273L000 7q | Male | T878ME-ND 914 686 5.72 | 180-078-103L001 go | Male | 7862ME-ND 9.43 7.08 5.90 | 180-062-113R011 
Tin Solder Cup - with .065” Clinch Nuts, Board Side 8 Male | 7878ME-ND 12.60 969 8.12 | 180-078-113R011 
me | Male | 18250 Fas. eae" aao' 180k TO Tin Female| 7878FE-ND 15.89 13.70 9.32 | 180-062-213R011 
Female| 1826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-010 26 | Male | 4826M-ND 1151 9.93 6.75 | 180-026-102-011 RAD Co ictea aE ea ies LOCI 
44 | Male | 1844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-010 44 |Female| 4844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-011 Tin 
g2 | Male | 1862M-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-172-010 78 |Female| 4878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-011 62 | Male | 8862M-ND 10.64 9.18 6.24 | 180-062-112-021 
Female| 1862F-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-272-010 Nickel =.096 —Rolis Compliant Nickel — RoHS Compliant 
78 | Male | 1878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-010 
- - a5 | Male | 4815Me-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-103L011 45 | Male | 8815ME-ND 3.80 262 2.44 | 180-015-113R021 
Nickel-'.088'— RoHS Compliant 5 |cemale| 4815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L011 Female] 8815FE-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-213R021 
4g | Male | 1815IME-ND 3.21 2.14 1.75 | 180-015-173L010 Male | 4826ME-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-026-103L011 og | Male | 8826ME-ND 5.03 3.57 2.93 | 180-026-113R021 
Female| 1815FE-ND 3.21 214 1.75 | 180-015-273L010 26 |, amale| 4896FE-ND 678 502 4.15 | 180-026-203L011 Female| 8826FE-ND 5.28 3.86 3.15 | 180-026-213R021 
26 | Mal Tee BOO Ge (308 1B002a 1ranno Male | 4844ME-ND 8.64 648 5.40 | 180-044-103L011 44 | Male | 8844ME-ND 743 5.50 4.55 | 180-044-113R021 
Female} 1826FE-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-273L010 44 Female] 4844FE-ND 989 7.21 618 | 180-044-203L011 Female| 8844FE-ND 7.43 5.50 4.55 | 180-044-213R021 
44 be epentel c be ei assere gp | Male [4862MEND 10.12 7.70 6.60 | 180-062-103L0T1 go | Male | 8862ME-ND 9.43 7.08 5.90 | 180-062-113R021 
ane 3 cae 88 US Female| 4862FE-ND ‘14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L011 Female [BRE2GEIND a0) ald sot Abeer! 
go | Male gisceMeno) B88" B74 S61 | 180-062-1731010 Male | 4878ME-ND 9.86 7.20 6.17 | 180-078-103L011 7g | Male | 8878ME-ND =» 12.60 9.69 8.12 | 180-078-113R021 
Female | 1862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L010 78 | amale| 4878FE-ND 9.96 758 6.50 | 180-078-203L011 Female] 8878FE-ND 15.89 13.70 9.32 | 180-078-213R021 
79 | Male [1878MEND 13.67 10.68 8.95 | 180-078-173L010 - a : : Dip Solder - with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
Female] 1878FE-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-273L010 CELE ERD OWN ety elfen TE BERGA SLES = : 
- m 
Tin 26 | Male | 5826M-ND 11.51 9.93 6.75 | 180-026-102-021 44 He SSE AD ats 63. ATA sabjadoto eat 
15 |Female| 2815F-ND 3.02 2.60 1.77 | 180-015-272-020 62 | Male eee eo? UBD se tea a dee ewe Male | 9862M-ND 10.64 918 624 480-062-112-031 
Female| 5862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-021 62 , : ; 
2g | Mee ee ee ee 78 |Female| 5878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-021 Female SGe 2a ees ee 
Female| 2826F-ND 774 6.68 4.54 | 180-026-272-020 : : : 7g | Male | 9878M-ND 15.23 13.13 8.93 | 180-078-112-031 
44 | Male | 2844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-020 Nickel — RoHS Compliant Female| 9878F-ND 14.88 12.83 8.73 | 180-078-212-031 
a a ee te a. ce eae a5 | Male | 5815ME-ND 3.45 230 1.88 | 180-015-103L021 Nickel — RoHS Compliant 
5 we Bel ae Female| 5815FE-ND 3.71 320 2.18 | 180-015-203L021 +5 | Male [SB6MEND BN 79.6" 77914 [aap SAToROat 
: : ae og | Male |SSZeMEND TBO. 39807 -4:06" |, 160 026:103b021 Female| 9815FE-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-213R031 
Nickel — RoHS Compliant Female| 5826FE-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-203L.021 > | Male [9826ME-ND 03387) 9193 | 1905096119031 
45 | Male | 2815ME-ND 3.21 2.14 1.75 | 180-015-173L020 ag | Ne (Reeamey 8.64 6.48 5.40 | 180-044-1031.021 Female| 9826FE-ND 5.28 3.86 3.15 | 180-026-213R031 
Female| 2815FE-ND 321 244 1.75 | 180-015-273L020 Female| 5844FE-ND 9.89 7.21 6.18 | 180-044-203L.021 aa | Male | 9644ME-ND 7435.50 4.55 | 180-044-113R031 
ng | Male | 2826ME-ND 6.30 4.67 3.86 | 180-026-173L020 gq | Male |5862ME-ND = 10.12 7.70 6.60 | 180-062-103L021 Female| 9844FE-ND 7.43 5.50 4.55 | 180-044-213R031 
Female| 2826FE-ND 6.78 5.02 4.16 | 180-026-273L.020 Female| 5862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L021 fcontinied) 
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No. Price No. Price 
wi NORCOMP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
A DIVISION OF EIDAC (AMERICA) LIMITED Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins |Type|Part No. 1 10 100 |Part No. 
High Density D-Sub Solder Cup - Tin with .250” Clinch Nuts, go | M /180-M6201DMN-ND 13.92 9.60 —7.20|180-M62-113R001 
F Board Side — RoHS Compliant F |180-M6201DFN-ND 14.43 12.14  9.52|180-lM62-213R001 
Connectors 180 Series (cont) 1g | Male [5815MER-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-102L021 Dip Solder - Nickel with .250” Clinch Nuts, Board Side 
No. Price Female] 5815FER-ND 3.71 256 2.09 | 180-015-202L021 15 | M [180-M1521DMN-ND 4.87 3.40 2.79 ]180-M15-113R021 
of Digi-Key Each NorComp 26 Male | 5826MER-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-026-102L021 F |180-M1521DFN-ND 5.77. 4.22  3.45|180-IM15-213R021 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Female] 5826FER-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-202L021 06 M |180-M2621DMN-ND 6.55 4.85 4.01 /180-M26-113R021 
62 nea oa oe . oo apenas a4 | Male [5844MER-ND 8.64 6.48 5.40 | 180-044-102L021 5 PSOMGEeTENTIO 8.02 6.02. S01 l1s0-noe-p1aR021 
s = Female| 5844FER-ND 9.89 7.21 6.18 | 180-044-202L021 M 1180-M4421DMN-ND 8.98 6.74 5.61 |180-M44-113R021 
Male |9878ME-ND 12.60 9.69 8.12 | 180-078-113R031 44 
"8 | emale| 9878FE-ND 15.89 13.70 9.32 | 180-078-213R031 ea | Male | eeeeieas 87 751 644 | 180-062-1021 021 F (TECMEIAIDER SND 11-66 10.11 7.52 /180-MA4-213R021 
CHnBETINETAGHS|ConGpIan? Female) 5862FER-ND 11.34 8.63 7.40 | 180-062-202L021 62 M |180-M6221DMN-ND 11.48 9.95  7.40|180-M62-113R021 
7g | Male | 5878MER-ND 13.64 10.73 8.99 | 180-078-102L021 F |180-M6221DFN-ND 15.09 12.70 9.95 |180-M62-213R021 
15 | Male SERN ee Te 128 ee Oat Female | P8/8FERND ES 9.96 7.58 6.50 | 180-078-2021021 Dip Solder - Nickel with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
Female] 815FER-ND 2.44 165 — 1.28 | 180-015-272L000 ‘Solder Cup - Tin with .250” Clinch Nuts, 
7 ADE M |180-V4531DMN-ND 4.87 3.40 2.79 ]180-lM15-113R031 
ng | Male | 826MER-ND 5.75 4.20 3.43 | 180-026-172L000 Mating Side — RoHS Compliant 18 | eee roo aashonmis-zianost 
Female] 826FER-ND 6.21 455 3.71 | 180-026-272L000 : : : 
a4 | Male [B44MER-ND 6.70496 4.11 | 180-044-172L000 15 Sea cea he roe isa ae 96 | M /180-M2631DMN-ND 6.65 4.85 4.01 /180-M26-113R031 
Female| 844FER-ND 6.83 5.06 4.18 | 180-044-272L000 : Z z F 180-M2631DFN-ND 8.02 6.02 _ 5.01 /180-M26-213R031 
Pe Male | 862MER-ND 8.21 616 5.13 | 180-062-172L000 26 Male | 6826MER-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-026-102L031 44 M |180-M4431DMN-ND 8.98 6.74 5.61 |180-M44-113R031 
Female] 862FER-ND 7.80 5.62 4.68 | 180-062-272L.000 Female] 6826FER-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-202L031 F |180-M4431DFN-ND 11.66 10.11 7.52 |180-M44-213R031 
7q | Male |878MER-ND 13.16 10.13 8.49 | 180-078-172L000 44 | Male | 6844MER-ND 8.64 6.48 5.40 | 180-044-102L031 g2 | M [180-M6231DMN-ND 11.48 9.95 7.40 180-M62-113R031 
Female| 878FER-ND 9.62 7.02 6.02 | 180-078-272L000 Female] 6844FER-ND 9.89 7.21 6.18 | 180-044-202L031 F /180-M6231DFN-ND 15.09 12.70 9.95 |180-M62-213R031 
Crimp - Tin with .098” Clinch Nuts, 62 Male | 6862MER-ND 9.87 7.51 6.44 | 180-062-102L031 
Board Side — RoHS Compliant Female) 6862FER-ND 11.34 863 7.40 | 180-062-202L031 M T180-V4591DMN-ND 5.24 3.79 3.11 /180-M15-113R911 
j5 | Male |1819MER-ND = 3.21. 2.14 1.75 | 180-015-172L010 7g.| Male (GSEUER NEM 1864 10.73 8.99 | 180-078-102L031 1) lreomisoiDEN-ND 629 460 3.76 {ta0-m15-213R911 
Female! 1815FER-ND 3.21. 214 1.75 | 180-015-272L010 Female| 6878FER-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-202L031 ae M |180-M2691DMN-ND 7.30 641 447/180-M26-113R911 
26 eas ee Het a — ptt iease F |180-M2691DFN-ND 8.50 6.38 _5.31 [180-M26-213R911 
emale E : : puede . . M |180-M4491DMN-ND 9.70 7.07 6.06 /180-M44-113R911 
44 | Male (ISRIMERNDIS 7.50 5.40 4.50 | 180-044-172L010 Machined High “4 |rgo-maagiDEN-ND 1211 10.23 7.81 /1g0-ma4-213R911 
Female] 1844FER-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-044-272L010 . 
cae HER ibe aya S51 aDOeDATOLOIO Density D-Sub go | M |180-M6291DMIN-ND 11.93 10.07 7.69]180-M62-113R911 
62 | val eRe Foe. «con. ee | Mepuee slain Connectors 180 Series F }180-M4491DFN-ND 12.11 10.23 Ba 180-M44-213R911 
7g | Male [187EMER-ND 1357 1068 8.95 | 180-078-172L0%0 WDM AES ei Oo Tn 
Female 1878FER-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-272L010 Features: Nickel with Board Lock Bracket 
Crimp - Tin with .250” Clinch Nuts, * Screw machined contacts offer high reliability. 15 M |181-M1541RMN-ND = 7.20 5.33 4.41]181-M15-113R141 
Board Side — RoHS Compliant * Metal Shell provides EMI/RFI shielding. F |181-VM4541RFN-ND 7.40 5.48 4.53|181-M15-213R141 
jg | Male |2815MER-ND 3.21 244 1.75 | 180-015-172L020 eA i RAS ek aa ng | M /181-M2641RMN-ND 13.69 9.44 7.08]181-M26-113R141 
Female| 215FER-ND 3.22.14 __1.75 | 180-015-272L020 | J * Connectors will itn standard D-sub backshells. F [181-M2641RFN-ND 13.66 9.62 _7.92/181-M26-213R141 
pg | Male |2826MER-ND 6.30 467 3.86 | 180-026-1721020 * Contacts will accent (28 ~ 24) gauge wire. ag | M [81-M4447RMN-ND 15.31 12.88 10.10 /181-Ma4-T13R141 
Female] 2826FER-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-272L020 Materials: F |181-M4441RFN-ND 16.02 12.38 10.56 |181-lM44-213R141 
44 | Male |2844MER-ND 7.50 5.40 4.50 | 180-044-172L.020 * Shell: Steel, Nickel plated go | M [181-M6241RMIN-ND 20.50 16.11 13.91 /181-M62-113R141 
Female] 2844FER-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-044-272L.020 Insulator: Glass-filled, PBT Thermoplastic. U.L. rated 94V-0 F |181-M6241RFN-ND 20.32 16.57 14.23|181-lM62-213R141 
go | Male | 2862MER-ND 898 6.74 5.61 | 180-062-172L020 + Machined contacts: Brass, Gold Flash Plated Solder Cup - Nickel with .098” Clinch Nuts, Board Side 
bee ete an noes s* ipeenacianen 1g | M [igoMistiMN-ND © 426 © 297 2.44/180-M15-103L011 
78 omale| 2878FER-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-272L.020 F (CRIED 593 434 3.54 180-M15-208L011 
Coinieairin with R2sOuCiinchiNGis! TATED ng | M /180-M2611MIN-ND 6.60 4.81 -3.98/180-M26-103L011 
PERL RES Gaon F |180-M2611FN-ND 950 7.13 5.94|180-M26-203L011 
Male GEEMERNIOM = 321214 1.75 | 180-016-1721030 ag | M [180-M4411MN-ND 9.60 7.00 6.00 /180-M44-103L011 
15 |. ael Ree Soh. Baie Gre | aeoatn stole F |180-M4411FN-ND 13.82 11.94 9.11 |180-IM44-203L011 
|i eestor west a... Bee 
Female] 3826FER-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-272L030 
ag | Male [3844MER-ND 7.60 6.40 4.50 | 180-044-172L030 CALE ED 9 OLE OLD ER LCT EL ED 
Female] 3844FER-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-044-272L030 Dinansions =lnch jg | M [180-M1501MN-ND 3.54 2.44 1.99 ]180-W115-103L001 
go | Male | 3862MER-ND 8.98 6.74 8.61 | 180-062-172L030 B F |180-M4501FN-ND 5.35 3.87 3.17|180-IM15-203L001 
Female] 3862FER-ND 8.26 6.20 _ 5.16 | 180-062-272L030 0.984 og | M |180-M2601MN-ND 5.98 4.37 3.67/180-M26-103L001 
7q | Male |3878MER-ND 13.57 10.68 8.95 | 180-078-172L030 4.312 F |180-M2601FN-ND 878 6.59  5.49|180-M26-203L001 
Female] 3878FER-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-272L030 1.852 ag | M /180-M4401MIN-ND 8.88 6.66 5.65 /180-M44-103L001 
Solder Cup - Tin — RoHS Compliant 2.500 F |180-M4401FN-ND 13.46 11.37 8.68|180-IM44-203L001 
j5| Male |T815MER-ND = 2.69 1.77 1.43 | 180-015-102L001 : go | M |180-M6201MN-ND 11.57 10.03 7.46/180-M62-103L001 
Female| T815FER-ND 2.88 196 1.54 | 180-015-202L001 No. Price F |180-M6201FN-ND 17.64 14.28 11.97|180-lM62-203L001 
96 | Male | T826MER-ND 680 5.04 4.17 | 180-026-102L001 of plgbkey Saal era Solder Cup - Nickel with .250” Clinch Nuts, Board Side 
Pins |Type/Part No. il 10 100 |Part No. Rf 2 
Female] T826FER-ND 6.21 4.55 3.71 | 180-026-202L001 
Male RUGMERSNDMN 7.87 5.914.901 180-044-1001001 Dip Solder - Nickel with .098” Clinch Nuts, Board Side 1s | M os 426 2.07 =| 2.44/180-M15-103L021 
44 : ; : F |180-V4521FN-ND 5.93 4.34 3.54|180-IM15-203L021 
Female] T844FER-ND 912 6.84 5.70 | 180-044-202L001 480-M1511DMN-ND 4.87 3.40 2.79|180-M15-113R011 ve | M fieo-waceimw-ND 6.50 481 3.98[180-w25-r0aL02% 
go | Male IESE 250 7.13 5.94 | 180-062-102L001 BECMLOUIGENEND 5.77 4.22 3.45 /180-M15-213R011 F [180-M2621EN-ND 9.50 7.13 _ 5.94 |180-M26-203L021 
Female| T862FER-ND 10.60 8.07 _ 6.92 | 180-062-202L.001 FOAMING] ass 405 401 la0-MZe<1aROT4 a HEGIMCUTMATIGIN 0.60 7:00.00 ep-Maai0aL001 
78 ag) CLAD SMS 2.08%: safe, | MEOD/G:10E NOT 180-M2611DFN-ND 8.02 6.02 5.01 |180-M26-213R011 “ F /180-M4421FN-ND 43.99 4404 ot 1 80-IM44-203L021 
Female] T878FER-ND 7.98 5.75 4.79 | 180-078-202L001 : : é 
Solder Cup - Tin with .098” Clinch Nuts, 180-M4411DMIN-ND 8.98 6.74 —5.61|180-IM44-113R011 go | M /180-M6221MIN-ND 12.24 10.34 7.89/180-M62-103L021 
Board Side — RoHS Compliant 480-M4411DFN-ND 11.66 10.11 7.52]180-M44-213R011 F /180-M6221FN-ND 18.27 14.79 12.40 )180-IM62-203L021 
15 | Male |4815MER-ND 3.45 2.30 1.88 | 180-015-102L011 480-M6211DMIN-ND 11.48 9.95  7.40|180-M62-113R011 Solder Cup - Nickel with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
Female| 4815FER-ND 3.71 256 2.09 | 180-015-202L011 F |180-M6211DFN-ND 15.09 12.70 9.95 |180-M62-213R011 jg | M [180-M1531MN-ND 4.26 2.97 2.44/180-M15-103L031 
pg | Male | 4826MER-ND 7.60 5.48 4.56 | 180-026-102L011 F [180-M1531FN-ND 5.93 4.34 3.54 |180-M15-203L031 
Female] 4826FER-ND 6.78 5.02 4.15 | 180-026-202L011 REENTGT 4.18 2.88 2.35 Ne0-Mi5-119R001 og | M |180-M2631MN-ND 6.50 4.81 3.98 /180-M26-103L031 
aq | Male [4844MER-ND 8.64 6.48 5.40 | 180-044-102L011 ee 7s a. nsligoamts-21aRo0t F |180-M2631FN-ND 950 7.13 5.94|180-lM26-203L031 
Female| 4844FER-ND 989 7.21 6.18 | 180-044-202L011 SRRGAGIENIETSY Gos 441 -a.colisoameaanont aq | M /180-4M4431MIN-ND 9.60 7.00 6.00 /180-M44-103L031 
g2 | Male |4862MER-ND 9.87 7.51 6.44 | 180-062-102L011 ; ‘ ; F |180-M4431FN-ND 13.82 11.94 9.11 |180-lM44-203L031 
Female| 4862FER-ND 11.34 8.63 _7.40 | 180-062-202L011 180-M2601DFN-ND_ 7.60 5.48 4.56 /180-IM26-213R001 go | M [iso-Me2s1MN-ND 12.24 10.34 7.89[180-M62-103L031 
7q | Male |4878MER-ND 13.64 10.73 8.99 | 180-078-102L011 180-M4401DMN-ND 8.26 = 6.20 5.16 /180-M44-113R001 F 180-M6231FN-ND 18.27 14.79 _ 12.40 |180-M62-203L031 
Female| 4878FER-ND 9.96 7.58 6.50 | 180-078-202L011 180-M4401DFN-ND 13.66 9.52 7.32 {180-M44-213R001 MzMale F=Female 
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a 173E Series (.283” Footprint) No. Price 
OR( MP of Digi-Key Each NorComp 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED No. Price Pins) Type |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
. of Digi-Key Each NorComp 37 | Male |T74137MA-ND 11.50 884 7.41 | 174-037-112R141 
i 1 Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Female|174-137FA-ND 13.82_ 10.87 9.11 | 174-037-212R141 
High Density 90° PC Mount uy 50 | Male [174-150MA-ND 21.70 17.69. 15.19 | 174-050-112R141 
Yellow Chromate Female] 174-150FA-ND 22.90 18.67 16.03 | 174-050-212R141 
D-Sub Connector 15 | Female] 1173-15FE-ND 6.99 6.03 4.10 [173-£15-211-001 474E Seri 
n 99 . 37 | Male [1173-37ME-ND 10.47 9.03 6.14 | 173-E37-111-001 erles (.370” Footprint) 
181 Series (.350" Footprint) 50 | Female|1173-50FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 173-£50-211-001 
SPECIFICATIONS: + Contact Rating: 5 Amps ¢ Dielectric Strength: 1000V AC 9 Male |1173-09MEA-ND 4.04 3.49 2.37 | 173-E09-111R001 No. Price 
is inealalign Resistance: guoOMa = contact eternal: erase pate Female|1173-09FEA-ND 5.12 3.63 2.98 | 173-E09-211R001 of Digi-Key Each NorComp 
‘inish: Gold flash * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C » Shell Material: B sj E15. ; 
Steel, Nickel plated + insulations Material: Glas-Filled Polyester (UL 94V-0) | | 15 |_Vae eae ee oe ot eee orinoetl | ruts tue LPart No. ven on m HOO EaniNes 
© Gender: Ri tacle (fe If a = 2 ellow romate 
entero Regetiane (ema) 25 [Female|1173-25FEA-ND 10.10 7.69 6.59 | 173-E25-211R001 5 nas HERERO a2 bos ol Wameanny 
gor>| F843 (16.83) —| 37 | Male [1173-37MEA-ND 11.50 9.92 6.75 | 173-E37-111ROO1 we ENO 
-| 045 (1.14)/ 86) Female|1173-37FEA-ND 17.08 14.73 10.02 | 173-€37-211R001 15 | Male (iIgtaISMESND) 6.38" 5.50 8.74) 174-E15-111-001 
095 2.41) 1+] yp. | p=x' pay sp | Male |1173-SOMEAND 23.69 20.42 13.80] 173-850-111R00T Female|1174-15FE-ND 6.55 5.65 3.85 | 174-£15-211-001 
Si en a + 7 Female|1173-50FEA-ND 25.09 21.63 14.71 | 173-E50-211R001 95 | Male |1174-25ME-ND 8.87 7.65 5.21] 174-£25-111-001 
easy Bos =a . Tin Female|1174-25FE-ND 11.48 9.90 6.74 | 174-E25-211-001 
ey TT j te Male |1174-37ME-ND 10.21 8.80 5.99 | 174-E37-111-001 
T 7135 80) {HA 15 | Female| 1173-115FE-ND 6.35 5.48 3.73 | 173-£15-212-001 37 
dou |] A130 (8.30)Typ. 25 | Male 11173-125ME-ND 6.90 5.95 4.05 1173£25-112-001 Female|1174-37FE-ND 13.02 11.23 7.64 | 174-E37-211-001 
insert | G25 (54) > sal 37 | Male [1173-137ME-ND 9.51 8.20 5.68] 173-E87-112-001 50 | Male |1174-50ME-ND 11.80 10.18 6.92 | 174-E50-111-001 
2 Places |___ 984 (24.99)—-| Shell Female|1173-137FE-ND 14.12 12.18 8.28 | 173-E97-212-001 g | Male |1174-09MEA-ND 3.75 3.24 2.20] 174-E09-111R001 
Recommended PCB Layout =) om Nickel — RoHS Compliant Female|1174-O9FEA-ND 4.99 4.31 2.93 | 174-E09-211R001 
200 |-— 964 (24.90 450 g | Male |1173-109MEA-ND 4.03. 2.78 2.27 | 173-£09-113R001 ag | Male [1174-15MEA-ND 7.00 6.04 4.11] 174-E15-111R001 
FEE IO OO (11.43)) Sot bette Female|1173-109FEA-ND 5.12 3.63 2.98 | 173-E09-213R001 Female| 1174-15FEA-ND 719 6.21 4.22 | 174-£15-211R001 
FE OO NS our 9.125 Through Hole 2;125 45 | Male ]1173-115MEA-ND = 5.06 3.59 2.95 | 173-E15-113R001 o5 | Male ]1174-25MEA-ND 9.75 8.41 5.72 | 174-E25-111R001 
BIS | Howe. ty. c.r9ty. — (F18) Version. (9:18) Female|1173-215FEAND 6.83 5.06 _4.18 | 173-£15-213R001 Female|1174-25FEA-ND 12.62 10.88 7.40 | 174-£25-211R001 
—-|  |-.090 (2.29) Typ. 1.213(30.81) pg | Male [1173-125MEA-ND 8.08 5.82 4.85 | 173-E25-113R001 Male HRRAETRIERAEN 4101 967 aga |174637-111R001 
Female|1173-125FEA-ND 10.10 7.69 6.59 | 173-E25-213R001 37 | mae GEE 3431 1294. a9 | t74-ta7-214RO01 
No. Price 37 | Male [1173-137MEA-ND 9.66 7.35 6.30 | 173-E37-113R001 ome : : ; 
of Digi-Key Each NorComp Female|1173-137FEA-ND 13.73 10.80 9.05 | 173-£37-213R001 59 | Male ]1174-SOMEA-ND = 12.97 11.18 7.61 | 174-E50-111R001 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 7 Male |1173-150MEA-ND 18.19 14.73 12.35 | 173-E50-113R001 Female] 1174-50FEA-ND 23.66 20.40 13.87 | 174-E50-211R001 
Female|1173-150FEA-ND © 19.26 15.14 13.07 | 173-£50-213R001 Tin 
45 | Male | 181-15RME-ND 3.15 2.10 1.72 (181-015-113R171 Short Bracket with 4-40 Screw Lock 9 | Female|1174-109FE-ND 415 3.58 2.44 | 174-E09-212-001 
remmale SEN 5.68 _2.64 _ 2.08 |181-015-213R171 Yellow Chromate 15 | Male [1174-115ME-ND 5.80 5.00 3.40 174-E15-112-001 
pg | Male |181-26RME-ND 5.82 4.26 3.48 |161-026-113R171 remate HOES Bae: cage gas vaccieinin ni 
Female] 826RFE-ND 8.42 6.32 5.27 |181-026-213R171 45 | Male |173-15ME-ND 6.70 5.78 3.93 | 173-E15-111-141 95 13" 8. 
Male [181-62RME-ND 10.67 8.12 6.96 |181-062-113R171 Female|173-15FE-ND 8.58 7.40 5.04 | 173-E15-211-141 37 | Female|1174-137FE-ND 11.80 10.18 6.92 | 174-E37-212-001 
82 |Female| 862RFE-ND 11.93 9.47 7.69 |181-062-213R171 25 | Male [173-25ME-ND 9.19 7.93 5.39 |173-£25-111-141 50 | Male [1174-150ME-ND 24.23 18.30 12.45 |174-E50-112-001 
44 | Male [181-44RME-ND 8.04 6.03 5.03 |181-044-113R171 37 | Male [173-37ME-ND 12.06 10.40 7.08 | 173-£37-111-141 Female|1174-150FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 174-E50-212-001 
Female] 844RFE-ND 9.10 6.83 5.69 |181-044-213R171 g | Male [173-O9MEA-ND 5.92 5.11 3.47 |173-E09-111R141 Nickel — RoHS Compliant 
Fomal|\7SO8FEAND 7.27. 627 427 |173-E00.211Rta 
: : — vale EEGRERAG ERE ECUR STEN TTT g | Male |1174-109MEA-ND 3.97 2,74 2.24) 174-E09-113R001 
15 | Male EREEMENDS 2.51 234 1.97 1181-015-119R531 15 Female|1174-109FEA-ND 5.24 3.79 3.11 | 174-E09-213R001 
Female|181-115RFE-ND 3.51 2.34 1.91 |181-015-213R531 Female| 173-15FEA-ND 10.01 8.63 5.87 | 173-£15-211R141 pews el ies 
6 | Male [181-126RME-ND 6.42 4.70 9.83 |181-026-113R591 pg | Male [173-25MEA-ND 10.72 9.24 6.29] 173-E25-111R141 45 | Male |DIAIEES NE) 843 4.76 3.94) 174-E15-118R001 
Female|181-126RFE-ND 5.12 3.63 2.98 |181-026-213R531 Female| 173-25FEA-ND 14.61 12.60 8.57 | 173-£25-211R141 Female|1174-115FEA-ND 6.58 4.87 _4.03 | 174-E15-213R001 
44 | Male [181-144RME-ND 8.59 6.45 5.37 |181-044-113R531 37 | Male [173-37MEA-ND 14.07 12.13 8.25] 173-97-111R141 95 | Male |1174-125MEA-ND 8.54 6.41 5.34 | 174-E25-113R001 
Female/181-144RFE-ND 5.85 4.28 3.49 |181-044-213R531 Female| 173-37FEA-ND 19.98 17.23 11.72 | 173-£37-211R141 Female|1174-125FEA-ND 10.60 8.07 6.92 | 174-E25-213R001 
_ Mal Cs 2 1125 856 TH Te-gaoe1 tans) 50 | Male [173-SOMEA-ND 26.98 23.27 15.82 | 173-E50-111R141 37 | Male [1174-137MEA-ND 9.84 7.18 6.15 | 174-E37-113R001 
SV EOE Mace anaicara rece Female|173-SOFEAND 28.47 24.55 16.70 | 173-E50-211R141 Female|1174-137FEA-ND 11.77 9.05 7.59 | 174-E37-213R001 
A ee Tin 59 | Male |1174-150MEA-ND 10.90 8.30 7.11 | 174-£50-113R001 
45. | Male Pie NE S01 3.55 2.02) 181-015-113R561 9 | Male |173-109ME-ND 4.76 4.10 2.79 | 173-£09-112-141 Female|1174-150FEA-ND 18.17 14.71. 12.33 | 174-E50-213R001 
Female|181-215RFE-ND 3.24 2.46 1.77 |181-015-213R561 Wale RESET B50 7334.99 TSEDEATOAAT u 
Male |181-226RME-ND 7.65 5.51 4.59 |181-026-113R561 25 ewes Short Bracket with 4-40 Screw Lock 
26 |, Female|173-125FE-ND 11.54 9.95 6.77 | 173-£25-212-141 
emale|181-226RFE-ND 6.03 4.41 _ 3.60 |181-026-213R561 Yellow Chromate 
4 | Male [181-244RME-ND 9.94 7.25 6.21 |181-044-113R561 a7 | Male (ICSgSUME NEI 111 9.58 6.52 | 178-E37-112-141 nae EG 5G Aaa: Bes Ras 
Female|181-244RFE-ND 7.20 5.33 4.41 |181-044-213R561 Female izaSUGEND ES 15.72 19.55, 9.22 | 178-687-212-141 9 me ge 
gp | Male [181-262RME-ND 1229 9.45 7.92 |181-062-113R561 Nickel — RoHS Compliant Female AZESDOEE:ND) Gilby 25.0229 61 eit 
Female] 181-262RFE-ND 8.38 6.29 5.24 |181-062-213R561 g | Male J173109MEAND 5.25 8.84 3.14] 173-E09-113R141 16 | Mae eae es ones eee icace ve alte 
Female|173-109FEA-ND 6.42 4.70 3.83 | 173-E09-213R141 Female) 174-15FE-ND 8.15 7.03 4.78 | 174-E15-211-141 
z tg | Male [I73-115MEA-ND 6.65 4.93. 4.07] 173-E15-113R141 95 | Male ]174-25ME-ND 10.47 9.03 6.14] 174-£25-111-141 
Right Angle Female| 173-115FEA-ND 8.14 6.11 5.09 | 173-E15-213R141 Female| 174-25FE-ND 13.08 11.28 7.67 | 174-E25-211-141 
pg | Male [173-125MEAND 8.71 6.54 5.45 | 173-E25-113R141 37 | Male [174-37ME-ND 11.80 10.18 6.92 | 174-£37-111-141 
D-Sub Connectors Female|173-125FEA-ND 11.32 8.61 _7.38 | 173-E25-213R141 Female|174-37FE-ND 44.62 1260 857 /174-E37-211-141 
168 37 Allee Le ake ae a ee g | Male |174-09MEA-ND 5.85 5.05 3.43 | 174-£09-111R141 
_— om Seeeeenns Female|174-09FEA-ND 7A7_ 648 4.21 | 174-£09-211R141 
jo] Cc >) 5p | Male [173-150MEA-ND 20.71 16.27 14.06 | 173-E50-113R141 vale BRERERERETT BaD BO) S46 LEIS 
5 [ Female|173-150FEA-ND 20.82 16.97 14.58 | 173-E50-213R141 15 rae! oe 
at2Jh [Footprint Female|174-15FEA-ND 9.50 8.19 5.57 | 174-E15-211R141 
is : Wlicu citenc pg | Male ]174-25MEA-ND 12.21 10.63 7.16] 174-£25-111R141 
Conn Dimensions (Inch) A AAItett Val chrore oe te — _ — Saas Sea eT ere TT Female|174-25FEA-ND 15.25 13.15 8.95 | 174-E25-211R141 
Size A B c plated * Shell-RoHS Compliant: 9 |, sa “POR AREAN Bae <6 oe 0s EDO TTPD AT 37 | Male ]174-37MEA-ND = 13.76 11.87 8.07 | 174-E37-111R141 
9 | 1.213 | .984 | 0.494 i ‘i : emale|17; 86 _5. 03 | 17 f 4 -F37- 
Steel, nickel plated Insulator: Male 1173-215MEA-ND 6.79 86 3.99 | 173-E15-111RO41 Female] 174-37FEA-ND 17.04 14.70 10.00 | 174-E37-211R141 
15 | 1.541 | 1.312 | 0.494 | Glass-filled thermoplastic, UL rated 15 | Male )173-215MEA- 79 5, 99 | 173-E15-1 Male 1174-50MEA-ND 15.62 1347 9.16 1174-E50111R141 
25 2.088 7.852 | 0.494 94V-0 * Machined Contacts: Male: Female|1173-115FEA-ND 8.28 6.22 5.18 | 173-E15-211R241 50 2 f 7 
371 2.729 | 2.500 | 0494 | Brass; Female: Phosphor bronze 37 | Male [173-237MEA-ND 13.27 14.44 7.78) 173-£37-111R241 Female|174-50FEA-ND 26.98 23.27 15.82 | 174-£50-211R141 
50 | 2635 | 2408 | aos | “plating: Gold flash on entire Female|173-237FEA-ND 18.85 16.26 11.06 | 173-£37-211R241 Tin 
- : - contact 50 | Male |1173-250MEA-ND 25.46 21.95 14.93 | 173-E50-111R241 9 | Male |174-109ME-ND 4.70 4.05 2.76 | 174-E09-112-141 
173 Series (.283” Footprint) Female|1173-250FEA-ND 20.62 16.20 13.99 | 173-E50-211R241 15 Male |174-115ME-ND 740 6.38 4.34 | 174-E15-112-141 
P Female|174-115FE-ND 7.54 6.50 4.42 | 174-£15-212-141 
Na. cae Price a 174 Series (.370” Footprint) ps | Male [174125ME-ND 9.65 8.33 5.67 | 174-E25-112-141 
pins| Type |Part No. a an eR 7 aa Female|174-125FE-ND 12.04 10.38 7.06 | 174-E25-212-141 
Short Bracket with 4-40 Screw Lock of Digi-Key Each NorComp 37 Male |174-137ME-ND 10.88 9.38 6.38 | 174-E37-112-141 
Yellow Chromate Pins| Type |Part No. 10 100 |Part No. Female|174-137FE-ND 13.40 11.55 7.86 | 174-E37-212-141 
37 | Male |173-37M-ND 13.28 11.45 7.79 | 173-037-111-141 Short Bracket 4-40 Screw Lock 50 _| Female] 174-150FE-ND 24.42 21.05 14.32 | 174-£50-212-141 
Tin Tin Nickel — RoHS Compliant 
-137M- 21 10.537. -037-112- 5 | Male [174-115M- 15 7.03 4.78 [174-015-112- ale |174- ; 5.20 3.80 3.10] 174-E09- 
37 |_Male |173-137M-ND 12.21 10.53 7.16] 173-037-112-141 15 | Male |174-115M-ND 8.15 7.03 4.78 |174-015-112-141 g | Male ]174-109MEA-ND 20. 3.80 3.10] 174-E09-113R141 
Female|173-137F-ND 17.28 14.90 10.14 | 173-037-212-141 Male 1174-137M-ND 1198 10.33 7.03 174-037-112-141 romale CRmeineeeRet Rapeeaeee aan iPieoeo ania 
: 37 
Tin — RoHS Compliant Female |174-137F-ND 14.73 12.70 8.64 |174-037-212-141 Male HRASHEMEANDM 7.80 s67 4.73 174-E15479R141 
ord = J i 88567 4. 
9 Pee era a a0 at) ee ae eL Tin — RoHS Compliant Female| 174-115FEA-ND 8.03 5.78 4.82| 174-E15-213R141 
45 | Male |173-115MA-ND 9.58 7.19 5.99 | 173-015-112R141 9 ee eae aS re on so aosooaal ng | Male |174-125MEA-ND 9.79 7.14 6.12 | 174-25-113R141 
Female |173-115FA-ND 8.93 6.70 _ 5.58 | 173-015-212R141 ee ; —— ae Female|174-125FEA-ND 11.54 8.88 _7.44| 174-E25-213R141 
o5,| Male (MSGZSMESNOm 9.00 6.75 5.63) 173-095-712R141 15 |e eee oT ee ota Male |174-137MEA-ND 10.65 8.11 6.95 | 174-E37-113R141 
Female| 173-125FA-ND 12.20 9.38 7.86 | 173-025-212R141 Female |174-115FA-ND 8.50 6.38 5.31 | 174-015-212R141 37 eee Bae 
Male |173-137MA-ND 11.70 9.00 7.54 | 173-037-112R141 05 Male |174-125MA-ND 10.42 7.93 6.80 |174-025-112R141 Female] 174-137FEA-ND 12.85 9.88 8.28] 174-E37-213R141 
37 | Female|173-137FA-ND 16.21 12.53 10.69 | 173-037-212R141 Female |174-125FA-ND 12.71 9.78 8.20 |174-025-212R141 (Continued) 
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NorCOomp 182 Economy Series (.318” Footprint) No. rv Price 
\ of Digi-Key Each NorComp 
Se Materials: Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle D-Sub Connectors © Shell-RoHS Compliant: Nickel plating Nickel Shell — RoHS Compliant 
* Insulator: Glass-filled thermoplastic, Male | 183-709ME-ND 3.63 2.50 2.04 | 183-009-113R161 
: 5 F A 
174E Series (.370” Footprint) (Cont) UL rated 94V-0 Female| 183-709FE-ND 3.86 2.66 2.17 | 183-009-213R161 
N Pri eRiompel bomact Eee Male | 183-715ME-ND 4.29 2.96 2.42] 183-015-113R161 
e ae rie * Plating: Gold flash on entire contact 45) cen PAGILIES ; : : POIs: 
a 2 Dae ; Ek Ps cone Female| 183-715FE-ND 4.40 3.07 2.52 | 183-015-213R161 
ins} Type |Part No. ‘art No. 
50 | Male [174-150MEA-ND 20.73 16.29 14.07 | 174-£50-113R141 ag | Male cree «492 (3.50 2.87) 189-025-119R161 
Female|174-150FEA-ND 20.82 16.97 14.58 | 174-E50-213R141 =— es Female MJEC2SrSUDam 5.18 3.71 3.04 | 183-026-219R161 
Connector [Dimensions (neh) Fle | | 5 | Male | 188-757MeND 6.65 499 407] 180-097-r1aRt61 
Yellow Chromate 9 A 7984 7494 Female| 183-737FE-ND 7.05 5.22 4.92 | 183-037-213R161 
g | Male [174-209MEA-ND 5.52 4.76 3.04] 174-E00-111R241 15 T 5a 1312 0.494 Inside Ground Straps and 4-40 Flush Insert 
Female|174-209FEA-ND 6.76 5.83 3.97 | 174-E09-211R241 7 oo 1868 C494 LI 418 aicésh Shall 
45 | Male /174-215MEAND 8.77 7.57 5.15 |174-E15-111R241 i a a E ? 
Female|174-215FEA-ND 8.96 7.73 5.26 | 174-E15-211R241 ; A 37_|Female| 183-937F-ND 4.35 3.75 2.55 | 183-037-212-171 
25 [Female|174-225FEA-ND 14.39 12.41 6.44 | 174-£25-211R241 an Digi-Key a NorComp Nickel Shell — RoHS Compliant 
37 Meee ete Hes ee He Hees Pins| Type | Part No. 110 100 | Part No. g | Male [ 183-909ME-ND 363 250 204] 183-009-113R171 
omale eee pence are Female| 183-909FE-ND 3.86 2.66 2.17 | 183-009-213R171 
50 | Male [174-250MEA-ND — 15.62 13.47 9.16 | 174-E50-111R241 Mickol chant 
Female|174-250FEA-ND 25.43. 21.92 14.91 | 174-E50-211R241 45 | Male | 183-915ME-ND 4.29 2.96 2.42 | 183-015-113R171 
S g | Male | 182-709ME-ND =» 1.94 1.29.99) 182-009-113R161 Female| 183-915FE-ND 4.40 3.07 2.52 | 183-015-213R171 
175 Series (.454” Footprint Female| 182-709FE-ND 2.01 1.33 1.03 |182-009-213R161 wae WETeatea 
. -925ME-ND 4.92 3.50 2.87 | 183-025-113R171 
( dial jg | Male | 182-715ME-ND 2.18 1.46 1.15 /182-015-113R161 75) it ee ry aca | 1ggqs-piaRint 
No. Price Female| 182-715FE-ND 2.28 1.54 1.19 |182-015-213R161 om : ilaae 
ot Digi-Key Each NorComp me | ale | 182-725MEND 2.62 1.73 1.40 /182-026-179RT61 37 | Male | 183-937ME-ND 6.65 4.93 4.07 | 183-037-113R171 
a ee 
- _ ale -737ME- r f 85 -037- Inside Groun ‘raps and 4-: lex Stando 
2 a He Gonaiiat 37 | Male [182-737ME-ND 3.39 2.26 1.85 |182-087-113R161 Inside Ground St id 4-40 Hex Standoff 
P Female| 182-737FE-ND 3.54 2.36 1.93 | 182-037-213R161 Nickel Shell — RoHS Compliant 
0 |e EM tc, nce san limoueoones 
Female |175-109FA-ND 11.37 8.66 7.42 | 175-009-212R151 g | Male ) 183-809ME-ND = 3.97 2.74 2.24 | 183-009-113R181 
45 | Male |175-115MA-ND 6.33 4.69 3.88 | 175-015-112R151 Nickel Shell Female | 183-809FE-ND 4.18 2.88 2.35 | 183-009-213R181 
Female|175-115FA-ND ‘12.96 9.97 _8.36 | 175-015-212R151 g | Male | 182-909MEND 1.94 1.29.99] 182-009-113R171 45 | Male | 183-815ME-ND 451 3.14 2.68 | 183-015-119R181 
25 isa Hees nes Ea ee api Female| 182-909FE-ND 2.01 1.33 1.03 | 182-009-213R171 Female| 183-815FE-ND 4.76 3.32 2.72 | 183-015-213R181 
Male APEHGUMMENDMM 8.74656 645 |175<037-110RI61 15 pla pee - i i ie pg | Male | 183-825ME-ND 5.18 3.75 3.08 | 183-025-113R181 
37 | remale|175-137FA-ND 16.76 12.96 10.86 | 175-037-212R151 one ieee Female| 183-825FE-ND 5.25 3.84 3.14 | 183-025-213R181 
pg | Male | 182-925ME-ND 2.62 1.73 1.40]182-025-113R171 
Female| 182-925FE-ND 2.69 1.77 1.43 | 182-025-213R171 37 | Male Rccciuee = 8:95 5.15 4.26) 183-097-119R181 
477 Series cee0" Rosina yy | Male | 182-957MEND 3.39 2.26 1.85 |182-097-113R171 Female| 183-837FE-ND 7.38 5.46 4.52 | 183-037-213R181 
(- ‘SetpHini) Female| 182-937FE-ND 354 2.36 1.93| 182-087-219R171 
Cam. [Dimension ci —] Materia Sh sx nei Metal Shell 
sits A J u Glass-filled thermoplastic, UL Nickel Shell 37 Female] 183-37F-ND 3.63 3.43 2.13 ]183-037-212-531 
g 1.228 0.984 | 0.436 rated 94V-0 * Stamped Contacts: 
15 [1.556 | 1.312 [0.763 | Cupronickel alloys» Plating: g | Male | 182-809MEND 2.28 1.62 1.20] 182-009-113R181 Nickel Shell — RoHS Compliant 
eee Gold over nickel on mating asa, Female| 182-809FE-ND 2.34 1.59 1.23 | 182-009-213R181 9 | Male | 183-09MEND 397 2.74 2.24 | 183-009-170R631 
15 | Male (ISSR 250 1.70 1.31) 182-015-113R181 Female | 183-O9FE-ND 3.86 2.66 2.17 | 183-009-213R531 
— a Female| 182-815FE-ND 2.66 1.75 1.42 |182-015-213R181 wae EERE [a Se os EARS 
" = 4 110%4 55 | Male | 182-825MEND 3.07 208 1.64] 182-025-113R181 15 | ee key seeeee seamless 
p47 |® C758 0x Ee Female| 182-825FE-ND 3.00 2.00 1.63 | 182-025-213R181 Female |RISSa/SRE:ND, 4403.07" 2.52 | 183-015-213R581 
OT mm —'+ gy | Male | 182-837MEND 3.65 252 2.06 182-037-119R81 og | Male | 183-25ME-ND 4.92 3.50 2.87 | 183-025-113R531 
X= 462 Plastic shell aol be 112 Female| 482-837FEND 3.74 2.58 241 |180-097-219R181 Female | 183-25FE-ND 5.13 3.71 3.04 | 183-025-213R531 
Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Flush Insert 37 Male | 183-37ME-ND 6.65 4.93 4.07 | 183-037-113R531 
@o.120 piso Ses Nickel Shell Female| 183-37FE-ND 7.03 5.20 4.30 | 183-037-213R531 
coofpsceen hs wae EECONEND 8450 5a Ta 
it a F109 Female| 182-09FE-ND 2.01 1.33 1.03 | 182-009-213R531 Nickel Shell — RoHS Compliant 
° jg | Male | 182-15ME-ND 248 1.46 1.15] 182-015-113R531 g | Male | 183-309ME-ND 3.97 2.74 2.24] 183-009-113R541 
No. me Female] 182-15FE-ND 2.28 1.54 1.19 | 182-015-213R531 Female | 183-309FE-ND 4.21 2.90 2.37 | 183-009-213R541 
of Digi-Key Each NorComp ag | Male CeCe NC §=(2:62 1.79 1.40) 182-025-1713R531 15 | Male | 183-315ME-ND 451 3.14 2.58 | 183-015-119R541 
Pins} Type | Part No. 1___10__ 100 | Part No. oe ee a oe iE Soon Female| 183-315FE-ND 4.40 3.07 2.52 | 183-015-213R541 
Metal Shell with Inside Ground Straps 37 ale z dl “ . 5 “03 /- z y SAR: 
and .120" Diameter Hole Female| 182-37FE-ND 3.54 2.36 1.93 | 182-037-213R531 og | Male ccc Metem 518 3.75 3.08) 183-025-119R541 
Mas EERRENENGM 44501250 aso T770ISAAAT FarklGGard Looks tile rant Holetand/4240\Heistandort Female| 183-325FE-ND 5.25 3.84 3.14 | 183-025-213R541 
18 |remale|177-715E-ND 14.91 12.85 8.74 | 177-015-212-161 Nickel Shell a7 | Male [lsSSa7MESNDIG) 86.98 5.17 4.27) 183-037-113R541 
25 |Female| 177-725F-ND 8.66 6.50 5.42 | 177-025-212-161 9 ]Female| 182-109FE-ND 2.34 1.59 1.23 | 182-009-213R561 Female |IS3so375E NOMS) 7.03 5.20 4.0 | 183-037-213R541 
37 [Female[177-737F-ND 17.57 15.15 10.31 | 177-037-212-161 25 [Female] 182-125FE-ND 3.00 2.00 1.63 | 182-025-213R561 
Metal Shell with Inside Ground Straps Nickel Shell — RoHS Compliant 
and 4-40 Flush Insert 
Male | 183-209ME-ND 3.97 274 2.24] 183-009-113R561 
5 ; 9 
9 (Female [SCSGNG ast 803546] 177-009212-171| | 183 Economy Series (.590” Footprint) Female| 183-209FE-ND 4.21 2.90 2.37 | 189-009-213R561 
ST [Forel STN DMN 12.18 _ 10.50 _7.54 | W77-097212-171 I 760 + sea ata ee 15 | Male | 183-215ME-ND 451 3.14 2.58 | 183-015-119R561 
Metal Shell with Inside Ground Straps Materials: * Shell: Steel, tin plating * Shell-RoHS Female | 183-215FE-ND 440 3.07 2.52 | 183-015-213R561 
and 4-40 Hex Standoff Compliant: Steel, nickel plating * Insulator: Glass- onae ANIA! : 07 2.5 -015-213R5 
75 |Female|177-815E-ND 667 5753.91 1177-015-212-181 filled thermoplastic, UL rated 94V-0 * Stamped Con- 05 Male | 183-225ME-ND 5.18 3.75 3.08 | 183-025-113R561 
95 |Famale IMBSEeINID 795 16.8s > Aleg'A772005 21284 590 tacts: Brass + Plating: Gold flash on entire contact Female| 183-225FE-ND 5.25 3.84 3.14 | 183-025-213R561 
37 | Male [177-837M-ND 8.70 7.50 5.10 [177-037-112-181 Dimensions (Inch) 37 | Male | 183-237ME-ND =» 6.98 5.17 4.27 | 183-037-113R561 
Plastic Shell with .120" Diameter Hole A B C ; au Female | 183-237FE-ND 7.03 5.20 4.30 | 183-037-213R561 
9 | Male [177-509M-ND 4.84 4.18 2.84 | 177-009-110-061 1.213 | 0.984 | 0.494 Fj a Fork Board Locks in Rear Hole and 4-40 Flush Inserts 
15 | Male | 177-515M-ND 6.41 5.53 3.76 | 177-015-110-061 a ie en B Nickel Shell — RoHS Compliant 
I 852 |_0. 
37_| Male UTESSTM ND oa 5.53 3.76 | 177-037-110-061 2729 12.500 | 0494 g | Male | 183-109ME-ND 3.63 2.50 2.04 | 183-009-113R571 
Plastic Shell with 4-40 Flush Insert Female| 183-109FE-ND 3.86 2.66 2.17 | 183-009-213R571 
15 | Male | 415M-ND 8.15 7.03 4.78 | 177-015-110-071 b en tee jg | Male | 183-115ME-ND 4.29 2.96 2.42 | 183-015-113R571 
25 | Male | 425M-ND 6.29 5.43 3.69 |177-025-110-071 igi-Key jorComp 44 SFE- 015- 
7 | Mae HOARD vee eas yas TTD Tye |IPetNe a Female| 183-115FE-ND 4.29 2.96 2.42 | 183-015-213R571 
; : Inside Ground Straps and .120" Diameter Hole Male | 183-125ME-ND 4.95 3.51 2.88 | 183-025-113R571 
Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff 25 
46 ie [ESE Reda uae a? 1S vba ‘Matal Shai Female| 183-125FE-ND 5.13 3.71 3.04 | 183-025-213R571 
= [ale | SSTHEND 763658 448] 177-097-110 08 Male 183-716NeND 342 2.00 136] 183-016412-161 37 | Male | 183-137ME-ND 6.65. 4.93 4.07 | 183-037-113R571 
Female | 177-637F-ND 8.79 7.58 _ 5.16 | 177-037-210-081 Female| 183-737F-ND 435 3.75 2.55 | 183-037-212-161 Female} 183-137FE-ND 7.03 5.20 4.30 | 183-037-213R571 
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ee toles fe Surface Mount 
R¢ of Digi-Key Each NorComp 
AOMSION OF EDAC (AMERICA) LATED Pins |Type| Part No. il 10 100 | Part No. D-Sub Connectors 
. 4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — 
Dual Port Right Angle RoHS Compliant 190 and 200 Series 
9/9 |M/M]179-509MME-ND 6.90 511 4.23] 179-009-613R691 
D-Sub Connectors 15/15 |M/M |179-515MME-ND 8.35 6.27 5.22 | 179-015-613R691 eee eee or tin sea arn eral oe UL athe 
. m | a ¥ rated » Contacts: josphor bronze » Plating: Go lash on mating area, tin, 
178. 179 and 1 ri 25/25 |M/M|179-625MME-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-613R691 tacts 
8, 179 and 189 Series [1.000 - 37/37 | M/M |179-537MME-ND 13.07 10.06 _ 8.43 | 179-037-613R691 lead on terminating area 
e ff A “| 9/9 | M/F /179-109MFE-ND 6.90 5.11  4.23| 179-009-413R691 saaneeior DinGaciGnSTIaEE 
4 SS 15/15| M/F |179-115MFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 179-015-413R691 " 
{fe CED ol a40 25/25| M/F |179-125MFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-413R691 Size A B c 
Garter Female 125 37/37 | M/F |179-137MFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 179-037-413R691 9 1.183 0.984 0.494 
tle Greece) Screwlocks a16| _ 9/9 | F/F ]179-309FFE-ND 6.90 5.11 4.23 | 179-009-513R691 15 1.183 0.984 0.494 
———— : sy 15/15) F/F |179-315FFE-ND 8.35 6.27_—‘5.22| 179-015-513R691 25 2.089 1.852 0.494 
uae : i Ee cae 25/25| F/F |179-325FFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-513R691 
Materials: + Shell: Steel, zinc with tin plating * Shell - RoHS Compliant: | | 37/37] Fe |179-337FFE-ND 13.07 10.06 8.43 179-037-513R691 No. Price 
Steel, nickel plating * Contacts: Gold flash over brass plating * Insulator: of Digi-Key Each NorComp 
Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0 rated, black 4-40 Hex Standofts / Fork Board Locks — Fi 
RoHS Compliant ins} Type | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Connector Dimensions — Inch 9/9 |M/M |1209MME-ND 6.90 5.11 4.23 | 179-009-613R571 Series 190 - Right Angle — RoHS Compliant 
Size A B Cc 15/15 | M/M |1215MME-ND 8.35 6.27 5.22 | 179-015-613R571 (.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 
9 4.204 0.984 0.494 25/25 | M/M |1225MME-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-613R571 
15 1.535 1.312 0.494 37/37 |M/M |1237MME-ND___13.07_ 10.06 8.43 | 179-037-613R571 g | Male | 190-09MA-ND = 2.82 1.92 1.51 /190-009-163R001 
25 2.078 1.850 0.494 9/9 | WF |1209MFE-ND 6.90 511 4.23] 179-009-413R571 Female | 190-09FA-ND 2.82 1.92 _ 1.51 |190-009-263R001 
= aie ca ” 2525 | Wr [225MFEND 967 7.05 605 | 17oa25-aane71| | | 25 | Mae | 18OZEMAND 426 297 244 [190-025-169R00 
a acs 37/37| M/F |1237MFE-ND ‘13.07 10.06 8.43 | 179-037-413R574 Female |BISG2SRNEME 4.26 297 2.44 |190-025-263R001 
te THEe at Nercoea 9/9 | F/F |1209FFE-ND 6.90 511 4.23] 179-009-613R571 Series 200 - High Density Right Angle — 
Brora mate fe Sah ena eae 15/15 | F/E |1215FFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 179-015-513R571 RoHS Compliant 
: - : 25/25 | F/F |1225FFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-513R571 ; 
S78 | HE [STEN 1807 1008 saa tresraranert | | |_-120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 
440 Flush apres lett el aaa 9/9 | F/M |11209FME-ND 6.90 5.11 4.23 | 179-009-313R571 15 | Female| 200-15FA-ND 3.63 2.50 2.04 |200-015-263R001 
oe lw FEEEEGUENEN co . TaeTECIR TEESE TT 15/15 | F/M |1215FME-ND 8.35 6.27 5.22 | 179-015-313R571 
pee aa ieee iene ee 2 a bier anda 25/25 | F/M |1225FME-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-313R571 
SAS | MM ee pooh Oe ee | teas 37/37 | F/M |1237FME-ND 13.07 10.06 8.43 | 179-037-313R571 P Fit D-Sub 
25/25|M/M|178-425MME-ND 9.67 7.06 6.05 | 178-025-613R491 do Hex Standols / Fock Hoard tock ress Fl -oUu 
37/37 |M/M |178-437MME-ND 13.07 10.06 8.43 | 178-037-613R491 ox Standolts /fork: Board Locks 
9/9 | WF |178-O9MFE-ND 690 5.11 4.23 |178-009-413R491 18/15 ) M/M |1215MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-612-571 Connectors = = 
15/15| WF |178-15MFE-ND 8.35 6.27 §.22| 178-015-413R491 25/25 | MM eee 8.85 7.63 5.18) 179-025-612-571 é Ga BH 
25/25) M/F |178-25MFE-ND 9.67 7.06 6.05) 178-025-413R491 37/37 | WM [G2STMPENOREE 18.40 11.55 7.86 | 179-087-612-674 191 Series Whar 4 
37/37 | M/F |178-37MFE-ND 13.07 10.06 _ 8.43 | 178-037-413R491 25/25 | F/F |1225FF-ND 8.85 7.63 5.19 | 179-025-512-571 .305 + jt 
9/9 | F/F /178-209FFE-ND 8.90 5.11 4.23) 178-009-513R491 a9 | EM een SAB ATS 182 Oe Ie a Materials: * Shell: Steel, nickel or tin plated * Insulator: Nylon, UL 94V-0 rated 
15/15| F/F |178-215FFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 178-015-513R491 15/15 | F/M |1215FM-ND 8.24 7.10 4.83) 179-015-312-571 : ; ing: 
i & : ¢ Contacts: Male - Brass; Female - Phosphor bronze Plating: Gold flash on 
25/25 | F/F |178-225FFE-ND 9.67 7.06 6.05] 178-025-513R491 37/37 | F/M |1237FM-ND 13.40 011.55 7.86) 179-037-312-571 mating area, tin/lead on terminating area 
37/37 | F/F |178-237FFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 178-037-513R491 189 Series — .625 Centers 
4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — a0 Flush cons - poe, rocks — Connector Dimensions — Inch 
RoHS Compliant 9/9 |M/M|189-409MME-ND 6.90 aH 4.23 | 189-009-613R491 Size A ed ¢ 
9/9 |M/M]178-509MME-ND 6.90 511 4.23] 178-009-613R691 sre lw CRORE pas or 520 1aong-siancet 9 71214 984 Aga 
15/15|M/M|178-515MME-ND 8.35 6.27 5.22 | 178-015-613R691 205MM EREEREIMERION ge? 7.08 eos | 180-025-s1anael 15 1.545 1.312 “Ae4 
25/25|M/M|178-525MME-ND 9.67 7.06 6.05 | 178-025-613R691 are7 MM REREERRENT ‘ac? 100s 243|ise-0a7-sianaai 25 2.088 1.852 "aoa 
37/37 | M/M |178-537MME-ND 13.07 10.06 _ 8.43 | 178-037-613R691 s ; 5 37 2.730 2.500 “494 
9/9 | M/F |178-109MFE-ND 690 5.11 4.23] 178-009-413R691 ce ne ie — ieee 
15/15| M/F |178-115MFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 178-015-413R691 2s We PRSDEMEENMI oe? 708 eos | 1a0-025c1andel No. Price 
25/25| M/F |178-125MFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 178-025-413R691 ; : ; of Digi-Key Each NorComp 
37/37 | WF |178-137MFE-ND 13.07 10.06 _ 8.43 | 178-037-413R691 37/37 | MF USSSSUMEENDIS 13.07 10.06 8.43 | 189-087-419R491 Pins| Type |Part No. “a0 stm tenanth, 
9/9 | FF 1178-300FFEND 6.90. 5.11 4.23| 178-009-51aR691 9/9 | F/F |189-209FFE-ND 6.90 511  4.23| 189-009-513R491 
, ‘ ‘ 15/15| F/F |189-215FFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 189-015-513R491 :125 Fastening Hole Size 
15/15) F/F |178-315FFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 178-015-513R691 ; ; ; 
95/05 | F/F \47@-325FFEND 967 706 6.05 |178-095-513R691 25/25 | F/F |189-225FFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-613R491 9 | Male |191-09M-ND 2.78 240 _1.64/191-009-122-001 
37/37 | FF \178-337FFE-ND 13.07 10.08 8.43 | 178-037-513R691 37/37 | F/F |189-237FFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 189-037-513R491 15 | Male |191-15M-ND 3.83 3.30 2.25/191-015-122-001 
: : : 4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — Female |191-15F-ND 418 3.60 _2.45/191-015-222-001 
4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks — ‘a 
: i 25 [Female |191-25F-ND 5.74 4.95 3.37|191-025-222-001 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
99 |M/M/{100MMENDO 0 690 511 423] 178-000-019R571 9/9 JM/M]189-509MME-ND 6.90 5.11 4.23 ] 189-009-613R691 37 [Female WISIESSHSND Heil 20:00) 24:29/ (9120872222001 
: i i 15/15|/M/M |189-515MME-ND 8.35 6.2 22 | 189-015-613R691 -125 Fastening Hole Size — 
15/15|M/M/1115MME-ND 8.56.27 5.22| 178-015-613R571 5/15 Ee ee eee 2 f 
95/25 | M/M |1125MME-ND 967 706 605 | 178-025-613R571 25/25 |M/M|189-525MME-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-613R691 RoHS Compliant 
37/37 |M/M{1137MME-ND 13.07 10.06 8.43 | 178-037-613R571 37/37 | M/M |189-537MME-ND 13.07 10.06 _ 8.43 | 189-037-613R691 g | Male |191-09MA-ND 3.39 2.26 1.85/191-009-123R001 
: : - E 5 009 Female|191-09FA-ND 3.48 2.32 _1.90|191-009-223R001 
9/9 | MvE [1 109MFE-ND 690 5114.23) 178-009-413R571 9/9 | M/F /189-109MFE-ND 6.90 511  4.23/189-009-413R691 
45/15 | we [4415MFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 178-015-413R571 15/15| M/F |189-115MFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 189-015-413R691 15 | Male )191-15MA-ND 4.37 3.05 2.50/191-015-123R001 
; ! : i 4 095 + Female |191-15FA-ND 4.76 3.32 _2.72|191-015-223R001 
95/25 | MVE 1 125MFE-ND 967 706 6.05 178-025-419R571 25/25 | M/F |189-125MFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-413R691 
37/37 | W/E \1137MFE-ND 1307 10.06 8.43 | 178-037-413R571 37/37 | M/F |189-137MFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 189-037-413R691 95 | Male |191-25MA-ND 5.62 4.11 3.35/191-025-123R001 
: 4 ‘ 9/9 | FF 1189-309FFEND 6.90 5114.23 | 189-009-513R601 Female |191-25FA-ND 6.06 4.43 3.62|191-025-223R001 
9/9 | F/F |1109FFE-ND 6.90 5.41 4.23] 178-009-513R571 : : : 
45/15| FE [4145FFE-ND 835 627 5.22| 178-015-513R571 15/15) F/F |189-315FFE-ND 8.35 6.27522 | 189-015-513R691 37 | Male |191-37MA-ND 6.80 5.04 4.17/191-037-123R001 
25/25 | F/R |1125FFE-ND 967 7.06 6.05 |178-025-513R571 25/25| F/F |189-325FFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-513R691 Female |191-37FA-ND 7.45 5.52 _ 4.56]191-037-223R001 
37/37 | F/F (1137FFE-ND 43.07 1006 843| 178-037-513R571 37/37 | F/F |189-337FFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 189-037-513R691 
9/9 | F/M |1109FME-ND 6.90 5.11 4.23] 178-009-313R571 4-40 Hex Standofis'/ Fork Board Locks — . . 
15/15 | F/M |1115EME-ND 8.35 6.27 5.22| 178-015-313R571 RoHS Compliant High Density 
25/25 | F/M |1125FME-ND 9.67 7.06 6.05 | 178-025-313R571 9/9 | M/M ]1009MME-ND 6.90 511 4.23] 189-009-613R571 2 PS /2 
37/37 | F/M |1137FME-ND 13.07 10.06 8.43 | 178-037-313R571 15/15 | M/M |1015MME-ND 8.35 6.27 5.22 | 189-015-613R571 over ( ) 
“4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks 25/25 | M/M |1025MME-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-613R571 . 
37/37 |M/M 11137MM-ND 1340 11.55 7.86] 178-037-612-571 37/37 | M/M |1037MME-ND 13.07 10.06 8.43 | 189-037-613R571 999 Series TC ins 
37/37 | FF |1137FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-512-571 9 ee eee GIG0) Sell 4:28 | 189-009-419R571 iad (i: A =| Threaded 
15/15 | M/F }1015MFE-ND 8.35 6.27 5.22 | 189-015-413R571 | fF B= | Screwlock 
4-40 Flush Insert / Fork Board Locks — 25/25 | M/F |1025MFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-413R571 Materials: a5 > (HERE ¢| 
RoHS Compliant 37/37 | M/F |1037MFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 189-037-413R571 * Shell: Steel, nickel plated -g39 997 
9/9 | F/F /1009FFE-ND 6.90 511 4.23] 189-009-613R571 * Insulator: PBT UL 94V-0 rated 
39 Jw iTeaoawENO coo S11 4zeyiroamectanast] | |,27,| FF licrewp nascar soo|teoorestaner| | scons dan Eley 
25/05 | WM HREMCEMIMERTOM 9.67 7.08 605 | 179.025-G1aR491 25/25 | F/F |1025FFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-513R571 * Platings: Gold flash contacts C4 
37/37 |M/M |179-437MME-ND 13.07 10.08 8.43 | 179-097-613R491 37/37 | FF (MOSAERESND) S07 100) EASES 1S 188001 a 
9/9 | M/F |179-O9MFE-ND 690 5.11 4.23|179-009-413R491 9/9 | Fe ieee GSO: Sal 28 | 189-009-219 R571 ar Dimensions ~ Inch 
1575| we RROREREENDMIN 2.25 627  522|179-015-41aR401 15/15 | F/M |1015FME-ND 8.35 6.27 5.22 | 189-015-313R571 Size A B c 
2505 | WF HROCEMEENISIN 9.67 7.08 605 |179-025-41aR491 25/25 | F/M |1025FME-ND 9.67 7.06 6.05 | 189-025-313R571 15 1.213 0.984 1.284 
37/37 | WF |179-37MFE-ND 13.07 10.06 _8.43|179-037-413n491| | [S/S7] F/M |1037FME-ND 13.07 _10.06 _ 8.43 | 189-037-313R571 ; 
9/9 | F/F |179-209FFE-ND 6.90 5.11  4.23| 179-009-513R491 4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks No. ma Price 
45/15) F/F |179-215FFE-ND 8.35 6.27 5.22|179-015-513R491 37/37 [M/M [1037MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-612-571 of Digi-Key Each NorComp 
25/25| F/F |179-225FFE-ND 9.67 7.06 6.05 | 179-025-513R491 37/37 | F/F_|1037FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-512-571 Pins| Type | Part Noa. 110 100 | Part No. 
37/37 | F/F |179-237FFE-ND 13.07 10.06 8.43 | 179-037-513R491 37/37 | F/M |1037FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-312-571 15 |Female| 999-H15FA-ND 8.16 6.12 5.10|999-H15-PS2L571 
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nm No. No. 
NORCOMP of Digi-Key Price Each NorComp of Digi-Key Price Each NorComp 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Crim n d Pp k 9. |Female | 2709FA-ND 1.87 1.24 96 | 170-009-271L010 Sooxet| S2SSFECTNDAt = — 23.16 | 170-002-170L001 
p a Oo e 15 Male | 2715MA-ND 1.96 1.30 1.00 | 170-015-171L010 82SSFETR-NDAt 1015.00/10,000 | 170-002-170L001 
D-Sub Connectors 170 Series Female | 2715FA-ND 285 1.94 1.52 | 170-015-271L010 Socket | S5S€-ND — 2 44]170-102-170L001 
Features: » Available in 5 industry sizes/positions * Low cost commercial a5 | Male ZZ RuSTD 279: 1:89" 1.49 | 170-025-171 L010 86SE-ND — 2% __.17 | 170-102-170L002 
version of military standard *Tin or Yellow Chromate shells * Allows for Female | 2725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L010 
easy loading of only the positions required using Crimp and Snap-in contacts —| Pin CAFC _ a -14 |170-001-170L002 
*Tin-plated connector shells have indents to provide grounding and additional 37 Male | 2737MA-ND 2.04 1.35 1.04) 170-037-171L010 82PETR-ND+ 762.50/10,000 | 170-001-170L002 
retention »* Nylon insulator has a minimum contact retention of 10 pounds Female | 2737FA-ND 282 1.86 1.50 |170-037-271L010 
Contact current rating: 5 amps —! Pin 82PSFECT-NDAT _ 18 -12 | 170-001-170L001 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate or bright tin plating 5p | Male (ezcOre SD 5.29 3.87 3.16 | 170-050-171L010 82PSFETR-NDAt 625.00/10,000 | 170-001-170L001 
¢ Shell - RoHS Compliant: Steel, nickel plating » Insulator: Glass-filled Female | 2750FA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-271L010 
thermoplastic, UL 94V-0 rated : - e = — | pin | 83PE-ND — 48 12] 170-101-170L001 
Crimp with .250” Clinch Nuts, Board Side In 
= 84PE-ND — 23 16 | 170-101-170L002 
Connector| Dimensions — Inch vin Shel ii i: 
F Sie CA-T-B e 15 | Female] 6715F-ND 1.94 1.68 1.14] 170-015-272-020 Machined Contacts 20)= 28, AWG: RoHS Compliant 
—— 9 [1.213 [0.984 | 0.496 37 | Male | 6737M-ND 2.76 238 1.62 | 170-037-172-020 — | Socket | 885E-ND — 42.30 | 170-202-170L002 
ho Se Oe Female | 6737F-ND 273 235 1.60 | 170-037-272-020 89SE-ND = 80 _.60 | 170-202-170L003 
5 087 | 1.852 | 0.496 : : : - 
ees snap-in 37 | 2.732 | 2.500 | 0.496 50 | Male |6750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-020 —| Pin | 87PE-ND — 33 .22|170-201-170L002 
Male | 6709ME-ND 2.04 1.32 1.04 | 170-009-173L020 Male | 709MER-ND 1.08 68 50 | 170-009-172L000 
Snap-In Contacts for Crimp D-Sub Connector: 9 2 
ap: onta p Ss Female | 6709FE-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-009-273L020 Female | 709FER-ND 116 73 54 170-009-272L000 
Feathras: * Low ro and high performaes Siampay con- Pin f 15 Male | 6715ME-ND 2.15 1.43 1.13 | 170-015-173L020 15 Male | 715MER-ND 1.21 78 .56 | 170-015-172L000 
tacts features insulation support for increased holding power ie 
* Contact Range: 24 ~ 28 AWG Contacts are commercial cee Female | 6715FE-ND 2.24 1.50 1.18 | 170-015-273L020 Female | 715FER-ND 1.33.82 .62 | 170-015-272L000 
i ene ge ea Socket gg | Male | 6725ME-ND 221 1.48 1.16 | 170-026-173L020 95 | Male |725MER-ND 1.29.80 60 |170-025-172L000 
bronze *Male Pins - RoHS Compliant: Brass + Female z Female | 6725FE-ND 2.28 152 1.20 |170-025-273L020 Female | 725FER-ND 133 84.63. 170-025-272L000 
Pins — RoHS Compliant: Brass es “ -037- 
. 97 | Male Oe ED BOD E00 08 etter lTstN20 g7 | Male |737MER-ND 248 1.41 1.11 |170-037-172L000 
No. Female NeZigAiisn SOE 100) 8 | ATO O87 2780020 Female | 737FER-ND 218 1.46 1.15 |170-037-272L000 
of Digi-Key Price Each NorComp 50 Male | 6750ME-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-173L020 
: Male | 750MER-ND 5.27 3.81 3.12 |170-050-172L000 
Pins) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Female | 6750FE-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-273L020 50 
Tin Shell 9 | Female] 3709F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-009-271-020 Been eee Cun cn Nut, 
50 |Female| 750F-ND 242 183 1.25 | 170-050-272-000 15 | mae |3745M-ND 226 1.95 1.33 | 170-015-171-020 Board Side — RoHS Compliant 
Nickel Shell — RoHS Compliant 50 |Female| 3750F-ND 276 2.38 1.62 | 170-050-271-020 9 | Mee eee S00 TARE ATA TO 008 TeLNN0 
g | Male | 709ME-nD 1.08 68  .50|170-009-173L000 g | Male [3709MA-ND 188122 941 170-009-171L020 Female | 5709FER-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-009-272L010 
Female| 709FE-ND 116.73 .54| 170-009-273L000 Female | 3709FA-ND 487 124 96|170-009-271L020 45 | Male |5715MER-ND 245 143 1.13 |170-015-172L010 
45 | Male | 715ME-ND 1.21.78 — 56 | 170-015-173L000 45 | Male [3715MA-ND 1.96 1.30 1.00] 170-015-171L020 Female | 5715FER-ND 2.24 1.50 1.18 | 170-015-272L010 
Female | 715FE-ND 1.33 82 62 | 170-015-273L000 Female | 3715FA-ND 2.05 133 1.05 | 170-015-271L020 pg | Male | §725MER-ND 2.21 1.48 1.16 | 170-025-172L010 
95 | Male | 725ME-ND 1.29 80.60) 170-025-173L000 95 | Male |3725MA-ND 2.01 1.33 1.03 | 170-025-171L020 Female| 5725FER-ND 2.28 1.52 1.20 | 170-025-272L010 
Female | 725FE-ND 133.8463 | 170-025-273L000 Female | 3725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L020 37 | Male |5737MER-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-172L010 
37 | Male | 737ME-ND 248 1.41 1.11 | 170-037-173L000 37 | Male |3737MA-ND 2.04 1.35 1.04 | 170-037-171L020 Female | 5737FER-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-272L010 
Female | 737FE-ND 218 1.46 1.15 | 170-037-273L000 ey Male | 3750MA-ND 5.29 3.87 3.16] 170-050-171L020 a Male |5750MER-ND 595 436 3.55 |170-050-172L010 
so | Male ECE Bel SEN) sul Oot 73000 Female | 3750FA-ND 5.29 3.87 3.16] 170-050-271L020 Female | 5750FER-ND 595 4.36 3.55 |170-050-272L010 
Yellow Ch jt. i, 
37 |Female| 1737F-ND : = mia 4.18 | 170-037-271-000 me See ak ell cla 
7 | Female | 1737F- ; 1.73 4.18 | 170-037-271- A 015-1724 
9 roma EERE i a Boerne 15 | Male |@715MEND 1.83 1.58 1.08 | 170-015-172-030 g | Male |6709MER-ND 2.04 1.32 1.04 | 170-009-172L020 
emale Fi i ’ - a a | x | 
mas Hen i ee Femele (alS aN 1.94 168 1-14 -|170-015°272°030 Female | 6709FER-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-009-2721.020 
15 : ; : 37 | Male (ASiNS B1B) 28 162 |APOr0S1 172-080 Male | 6715MER-ND 215 143 1.13 | 170-015-172L020 
Female | 1715FA-ND 1.18.76 55 | 170-015-271L000 50 |Female| 7750F-ND 319 275 1.87 | 170-050-272-030 18 
Female | 6715FER-ND 2.24 150 1.18 | 170-015-272L020 
5 | Male | 1725ME-ND 1.70 1.09 83 | 170-025-171L000 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female| 1725FA-ND 1.21.78 56 | 170-025-271L000 9 | Male 7709ME-ND 204 132 1.04] 170-000-173L030 og | Male (BSR ND ech AG “at6, gO Cee Merde 
Female | 6725FER-ND 2.28 152 1.20 | 170-025-2721020 
37 | Male | 1737MA-ND 1.93 1.28.99 | 170-037-171L000 Female | 7709FE-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-009-273L030 
Female | 1737FA-ND 1.98 1.31 1.01 | 170-037-271L000 4g | Male |7715ME-ND 245 143 1.13/170-015-173L030 a7 | Male (BZSZMERSND 3.00 2.00 1.63) 170-037-172L020 
" Male | 1750MA-ND 4.85 3.38 2.78 | 170-050-171L000 Female| 7715FE-ND 224 150 1.181 170-015-273L030 Female | 6737FER-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-272L020 
Female 1750FA-ND 485 3.38 2.78] 170-050-271L000 95 Male | 7725ME-ND 221 148 1.16) 170-025-173L030 50 Male | 6750MER-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-172L020 
Tin Shell 37 | Male |7737ME-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-173L030 Crimp - Tin with .250 Clinch Nut, 
37 Male | 5737M-ND 2.76 2.38 1.62 |170-037-172-010 Female] 7737FE-ND 3.00 2.00 1.63] 170-037-273L030 Mating Side — RoHS Compliant 
Female | 5737F-ND 2.73 2.35 1.60 | 170-037-272-010 50 | Male | 7750ME-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-173L030 g | Male | 7709MER-ND 2.04 1.32 1.04 | 170-009-172L030 
go | Male | 5750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-010 Female | 7750FE-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-273L030 Female | 7709FER-ND 2.07 1.35 _ 1.06 | 170-009-272L030 
Female | 5750F-ND 3.19 2.75 1.87 | 170-050-272-010 Yellow Chromate 15 | Male |7715MER-ND 215 1.43 1.13 | 170-015-172L030 
Nickel Shell — RoHS Compliant 15 |Female| 4715F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-015-271-030 o5 | Male |7725MER-ND 221 148 1.16 |170-025-172L030 
g | Male [Sze MESny 2.04 1.32 1.04) 170-009-178L010 37 |Female | 4737F-ND 2.87 2.48 1.69 170-037-271-030 Female | 7725FER-ND 228 1.52 1.20 | 170-025-272L030 
Female | 5709FE-ND 2.07 1.35 _ 1.06 | 170-009-273L010 9. |Female| 4709FA-ND 1.87 1.24 96 | 170-009-271L030 gy | Male |7737MER-ND 3.00 2.00 1.63 |170-037-172L030 
15 | Mee Ce BAS TAS 11S POSSE 15 | Mae ee HBr” VSD) A300)) ae 1S t7AL08 Female | 7737FER-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-272L030 
Female| 5715FE-ND 2.24 150 1.18 | 170-015-273L010 - -015- 
cree 28 eee Female | 4715FA-ND 2.05 1.33 1.05 | 170-015-271L030 sq | Mate |7750MER-ND gos oaag , aes) (7o0s04751030 
ale | : : : -025- Male | 4725MA-ND 2.01 1.33 1.03 | 170-025-171L030 
25 95 |e Female| 7750FER-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-272L030 
Female | 5725FE-ND 2.28 152 1.20 | 170-025-273L010 Female | 4725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L030 aay - deisel 
ut Tape ape and Ree 
37 | Male | 5737ME-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-173L010 37 | Male | 4737MA-ND 2.04 1.35 1.04 | 170-037-171L030 ered Seuss selectively gold plated 
Female | 5737FE-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-273L010 Female | 4737FA-ND 2.90 197 1.55 | 170-037-271L030 = : 
Digi-Key Price | NorComp 
5 | Male | 5750ME-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-173L010 50 | Male |4750MA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-171L030 Description Part No. Each | Part No. 
Female | 5750FE-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-273L010 -050- Tools 
= Fema See SAE 23:18) Ober EDS Insertion/Removal Tool | T1010-ND 6.29 | 170-901-170-000 
Yellow Ch jt S = ? 7 
fellow romate Stamped Contacts 24 ~ 28 AWG — RoHS Compliant Hand Grimp:ToolFor T1000M-ND 573.03 | 170-702-170-000 
37 | Male | 2737M-ND 276 2.38 1.62 | 170-037-171-010 82SECT-NDt — 26 17] 170-002-170L002 cate 
ck Hand Crimping Tool For | T4o995.p 269.66 | 170-701-170-000 
50 |Female| 2750F-ND 276 2.38 1.62 | 170-050-271-010 82SETR-ND$ 1140.00/10,000 | 170-002-170L002 Stamped Contacts ‘ 
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ma No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
NORCOMP Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
mene Nickel Shell — RoHS Compliant 
D-Sub foove/ focves c Tin Shell 9 | Male | 6209ME-ND 250 1.70 1.31 | 171-009-113R021 
B 37 [Female | 2237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 jg | Male 6215ME-ND 3.03 2.02 1.65 | 171-016-113R021 
Connectors a 59 | Male | 2250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-021 Female | 6215FE-ND 2.73 1.85 1.50 | 171-015-213R021 
Female] 2250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-021 95 | Male |6225ME-ND 3.68 2.64 2.08 | 171-025-113R021 
TeSnectine oleae i andustty Conn. Dimension (Inch) Tin Shell — RoHS Compliant Female | 6225FE-ND 3.09 2.06 1.68 | 171-025-213R021 
tacts «Tin orVallow Chromate: shell site : Ls : a5 2 g | Male [2209MER-ND 2.01 1.38 1.03 |171-009-102L021 37_| Male [6237ME-ND 5.20 3.80 3.10) 171-037-113R021 
available * Tin shells have indents to 15 T5411 1.312 1 0-496 Female | 2209FER-ND 2.07 1.35 1.06 | 171-009-202L021 Female | 6237FE-ND 4.23 292 2.38 | 171-037-213R021 
provide grounding and additional |—5>——5°og7-14 "959 | 0.496 Male |2215MER-ND 2.34 1.59 1.23 | 171-015-102L021 Male |6250ME-ND 5.69 4.17 3.40 |171-050-113R021 
retention * Screw machine contacts offer 37) 3.798 | 2500 1 0.496 15 50 
high reliability Materials: * Shell: Steel, = 5698-10108 1 0.802 Female | 2215FER-ND 2.59 1.71 1.38 | 171-015-202L021 Female | 6250FE-ND 5.54 4.05 3.31 ]171-050-213R021 
zinc plated with yellow chromate, bright - ~ ~ ~ 5 | Male | 2225MER-ND 2.47 1.68 1.30) 171-025-102L021 
tin over nickel * Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel plated * Insulator: Glass- Female | 2225FER-ND 247 1.68 1.30 | 171-025-202L021 
filled thermoplastic, UL rated 94V-O0 * Contacts: Brass male pins; Phosphor Mt 2037MER-ND 3422.28 1.86 1171-037-1021021 Tin Shell 
bronze female pins « Plating: Gold flash on entire contact 37 ale MER . ‘ : 71-037- 50 Male | 7250M-ND 5.42 468 3.18] 171-050-112-031 
ate — att a ot SET Female | 7250F-ND 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-031 
= x ze a - ; i ; -050- 5 = 5 
Original D-Subminiature Female| 2250FER-ND 5.43 3.98 3.24 | 171-050-202L021 wa — Soe aie joo 13R0at 
Ts al Pence — nos Comprar oe af 7209FE ND 266 175 142 {71-008-219R«31 
= L125 I 110 g | Male [2209ME-ND 2.01 1.33 1.03] 171-009-103L021 MEE Ti CEE eee 
: : . Female | 2209FE-ND 2.07 1.35 _ 1.06 | 171-009-203L021 15 | ae : : : : Gan4 
Solder Cup Dip Sol Ret he High Profile Male | 2215ME-ND 234. 1.59 1.231 171-015-103L024 Female | 7215FE-ND 2.73 1.85 1.50 | 171-015-213R031 
‘ire Wrap 15 . . . a 4 ¥ 
1 1 7 Female| 2215FE-ND 2.59 1.71 __1.38 | 171-015-203L021 og | Male (ZESMERDR 368 254 2.08 | 171-025-113R03 
! og | Male | 2205ME-ND 2.47 1.68 1.30] 171-025-109L021 Female | 7225FE-ND 3.09 2.06 1.68 | 171-025-213R031 
/ — Rome Female| 2225FE-ND 2.69 1.77 _ 1.43 | 171-025-203L021 37 | Male (zee «5-20 8.80 3.10 171-087-113R031 
fee ae “ 250” Board Side 250” Mating Side ” iri be yy | Male [2237MEND 342228 1.86 171-037-103L021 Female | 7237FE-ND 4.23 292 2.38 | 171-037-213R031 
series) -197" Mating Side 7 : : . 
Female|2237FE-ND 3.74258 2.11 | 171-037-203L021 50 | Male |@250MENDR) 569 4.17 3.40 / 171-050-113R031 
Clinch Nut Hardware 50 | Male | 2250ME-ND = 5.27 3.81 3.12 | 171-050-103L021 Female | 7250FE-ND 5.54_4.05__ 3.31 | 171-050-213R031 
Clinch Nuts: Brass, clear zinc plating with 4-40 threads Female | 2250FE-ND 5.43 3.98 3.24) 171-050-203L021 
Hole Patterns Solder Cup wi 50” Clinch Nuts, Mating Side Tin Shell 
Tin Shell 50 [Female | 9250F-ND 5.89 5.08 3.46 | 171-050-212-911 
9.120 50 | Male | 3250M-ND 5.42 468 3.18] 171-050-102-031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
O Coes ee Tin Shell — RoHS Compliant g | Male [9209ME-ND 3.00 2.00 1.63) 171-009-113R911 
Eosfprint for | 109 Typ. 108 Typ. g | Male |3209MER-ND 2.01 1.33 1.03 |171-009-102L031 Female | 9209FE-ND 348 242 1.73] 171-009-213R911 
9, 15, 25, 37 Footprint for 50 Female | 3209FER-ND __2.07__‘'1.35 __1.06 | 171-009-202L031 jg | Male [9215ME-ND 3.67 2.46 2.01 | 171-015-113R911 
4g | Male [S215MER-ND 2.31 1.57 1.21 /171-015-102L031 Female | 9215FE-ND 3.30 2.20 1.80 | 171-015-213R911 
Series 171 — Stamped Contacts Female| 3215FER-ND 2.59 1.71 1.38 | 171-015-202L031 bg | Male [9225ME-ND 432 298 243/171-025-113R911 
o5 | Male {3225MER-ND 2.47 1.68 1.30] 171-025-102L031 Female | 9225FE-ND 3.77 2.60 2.12 | 171-025-213R911 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Female | 3225FER-ND 2.47 1.68 1.30 | 171-025-202L031 37 | Male | 9237ME-ND 5.80 4.24 3.46 | 171-037-113R911 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 37_| Male [3237MER-ND 3.42 2.28 1.86 | 171-037-102L031 Female | 9237FE-ND 473° 330 2.711 174-037-213R911 
Fema | 2a7FERND 3.74 258 211 [171097200091 | | JT ae [ S2S0NEND 620 460 a6] 171-00-17ROT 
Tin Shell — RoHS Compliant 5p | Male (RzoONER a §=527 3.81 3.12) 171-080-1021031 Female|9250FE-ND 6.11. 4.47 3.65 | 171-050-213R911 
9 | Male [209MER-ND 1.00 63 47) 171-009-102L001 Female| 3250FER-ND 5.43 3.98 3.24 | 171-050-202L031 
Female | 209FER-ND 1.16 73.54 | 171-009-202L001 Nickel Shell — RoHS Compliant Series 172 — Machined Contacts 
15 | Male [215MER-ND 1.439269] 171-015-102L001 g | Male |3209ME-ND 2.01 1.33 1.03 | 171-009-103L031 
Female | 215FER-ND 1.69 1.09 83) 171-015-202L001 Female | 3209FE-ND 2.07 1.35 1.06 | 171-009-203L031 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
ng | Male [225MER-ND 1.55 97.74 |171-025-102L001 4g | Male [S215ME-ND 2.34 4.59 1.23 /171-015-103L031 Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Female| 225FER-ND 1.65.97 _.74 | 171-025-209L001 Female} S215FE-ND 2.69 1.71 _ 1.38 | 171-015-203L031 
gy | Male [237MER-ND 2591.71 1.38 |171-087-102L001 5 | Male |3225ME-ND = 2.47 1.68 1.30 | 171-025-103L031 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female | 237FER-ND 295 200 1.57 | 171-037-202L001 Female | 3225FE-ND 2.69 1.77 _ 1.43 | 171-025-203L031 g. | Male J1109MA-ND 291 1.98 1.56] 172-009-102R001 
ao | Male [250MER-ND 4.51 8.14 2.58/|171-050-102L001 37_| Male [3237ME-ND 3.42 2.28 1.86 | 171-037-103L031 Female | 1109FA-ND 3.21 214 1.75] 172-009-202R001 
Female| 250FER-ND 481 342 2.80 /171-050-202L001 Female | 3237FE-ND 3.74 2.58 2.11 | 171-037-203L031 is a iste 2 ae 2 ie eterna 
Nickel Shell — RoHS Compliant 50 | Male |3250ME-ND = 5.27 3.81 3.12 | 171-050-103L031 emale |1115FA- . 4 .35| 172-015~ 
‘ae TORE 400 ga av: 4712000 0aL00t Female | 3250FE-ND 5.43 3.98 — 3.24 | 171-050-203L031 95 | Male |1125MA-ND 4.34 3.03 2.48} 172-025-102R001 
© leona RMN i670 s4| aria a) 
Female | 209FE-ND 116.73 __.54 | 171-009-203L.001 5 Fi Male |1137MA-ND 5.41 3.96 3.23] 172-037-102R001 
Male | 215ME-ND 14392 .69 | 171-015-103L001 Nickel Shell — RoHS. Compliant. 37 
15 ’ f cf vac OGNENN «= iss 69 7a la7i-d0o41tgn001 Female |1137FA-ND 7.20 5.33 4.41] 172-037-202R001 
Female| 215FE-ND 1.69 1.09.83 | 171-015-203L001 9 | somata  Maerett tae Gas, — cae laatcgonsisnont 59 | Male [1150MA-ND 8.93 6.70 5.58] 172-050-102R001 
95 | Male | 225ME-ND 1.55 97 74 | 171-025-103L001 wae. Bae x eC TAO ESRD Female |1150FA-ND 12.62 9.71 8.14] 172-050-202R001 
female 225FEND 1.75118 _7| rr+-0es-20a.oot| | | 15 | Male /S2HMEND 221 148 1.16) 171-015 
a7 | Male | 287ME-ND 269 1.71 1.38 | 171-037-103L001 Female (AARSHEINDME 1.89 1.22 _.94 | 171+015-213R001 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female| 237FE-ND 2.95 2.00 1.57 | 171-037-203L001 a5 | Male AcOME nag «288 1.96 1.54) 171-025-113R001 g | Male [2109MA-ND 4.00 2.76 2.25] 172-009-102R011 
59 | Male |250ME-ND 451 3.14 2.58 171-050-103L001 ee as we i ee Female|2109FA-ND 426 2.97 2.44] 172-009-202R011 
Female| 250FE-ND 4.81 3.42 2.80 | 171-050-203L001 alae . . . 45 | Male |2115MA-ND 456 3.18 2.61) 172-015-102R011 
Female | 4237FE-ND 3.36 2.24 1.83 | 171-037-213R001 i 015+ 
APs GI SG Female |2115FA-ND 5.14 3.65 3.00] 172-015-202R011 
P J a Male |4250ME-ND 5.12 3.63 2.98 | 171-050-113R001 | 7025: 
a 50 pg | Male /2125MA-ND 517 3.67 3.01| 172-025-102R011 
Tin Shell — RoHS Compliant Female | 4250FE-ND 4.92 3.50 2.87 | 171-050-213R001 Female|2125FA-ND 6.43 4.76 3.94] 172-025-202R011 
g | Mae emery § 201 1881.08) 171-008-1021011 37 | Male [2137MAND 6.25 4.63 3.83] 172-037-102R0T1 
Female| 1209FER-ND 2.07 1.35 __ 1.06 | 171-009-202L011 Tin Shell Female |2137FA-ND 7.97 5.98 _4.98| 172-037-202R011 
15 | Male | 1215MER-ND = 231 1.57 1.21) 171-015-102L011 15 [Female | 5215F-ND 2.26 1.95 1.33 | 171-015-212-011 50 | Male [2150MA-ND 9.94 7.25 6.21) 172-050-102R011 
Female| 1215FER-ND 2.59 1.71 1.38 | 171-015-202L011 37 [Female | 5237E-ND 374 3.23. 2.201 171-037-212-011 Female|2150FA-ND 13.29 10.45 8.76] 172-050-102R011 
n5 | Male [1225MER-ND = 2.47 1.68 1.30 | 171-025-102L011 q__| Male. | S250M-ND 5.42468 3.18 1171-050-112-011 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female|1225FER-ND _-2.47__(1.68 1.30 | 171-025-202L011 Female | 5250F-ND 5.25 453 3.08 | 171-050-212-014 g. | Male JS109MA-ND 4.00 2.76 2.25] 172-009-102R021 
g7 | Male |1237MER-ND 3.42 2.28 1.86 | 171-037-102L011 Nickel Shell — RoHS Compliant Female |3109FA-ND 4.26 2.97 2.44] 172-009-202R021 
Female|1237FER-ND 3.74 2.58 2.11 | 171-037-202L011 Mae ESUERININ «== 550 470 191 ]171-000413R014 ag. | Male /3118MA-ND 456 3.18  2.61| 172-015-102R021 
Male |1250MER-ND 5.27 3.81 3.12 | 171-050-102L011 9 ; : : Female |3115FA-ND 5.14 3.65 3.00] 172-015-202R021 
50 Female | 5209FE-ND 2.66 1.75 1.42 | 171-009-213R011 
Female|1250FER-ND 5.43 3.98 3.24] 171-050-202L011 Male |5215ME-ND 3.03 2.02 1.65 1171-015-4113R011 o5 | Male |3125MA-ND 517 3.67 3.01) 172-025-102R021 
7 ; 15 : ; ; Female |3125FA-ND 6.43 4.76 3.94] 172-025-202R021 
Nickel Shell — RoHS Compliant Female| 5215FE-ND 2.73 1.85 1.50 | 171-015-213R011 oma’ 
Male |3137MA-ND 6.25 4.63 3.83] 172-037-102R021 
Male | 1209ME-ND 2.01 1.33 1.03 | 171-009-103L011 Male | 5225ME-ND 3.68 254 2.08] 171-025-113R011 37 
9 25 Female |3137FA-ND 7.97 5.98 4.98] 172-037-202R021 
Female | 1209FE-ND 2.07 1.35 1.06 | 171-009-203L011 Female | 5225FE-ND 3.09 2.06 1.68 | 171-025-213R011 Male 13150MA-ND 9947.95 6.911 172-050-100R024 
4 Hie 7 —— 50 i : E 
45 | Male [1215ME-ND 2.34 1.59 1.23 | 171-015-103L011 37 | Male |5237ME-ND = 6.20 3.80 3.10] 171-037-113R011 Female|3150FA-ND 13.29 1045 876! 172-050-202R021 
Female | 1215FE-ND 259 1.71 1.38 | 171-015-203L011 Female | 5237FE-ND 4.23 292 2.38 | 171-037-213R011 Yellow Chromate 
pg | Male |1225ME-ND = 2.47 1.68 1.30 | 171-025-103L011 50 | Male |5250ME-ND 5.69 4.17 3.40) 171-050-113R011 37] Male 16137M-ND 655 565 385) 172.037-101-021 
Female | 1225FE-ND 269 1.77 1.43 | 171-025-203L011 Female | 5250FE-ND 5.54 4.05 3.31 | 171-050-213R011 ‘Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
37 | Male |1237ME-ND = 3.42 2.28 1.86 | 171-037-103L011 Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Board Side Tin Shell — RoHS Compliant 
Female | 1237FE-ND 3.74 258 2.11 | 171-037-203L011 Tin Shell 9 | Male [#109MA-ND 400 2.76 2.25) 172-009-102R031 
59 | Male | 1250ME-ND 5.27 3.81 3.12) 171-050-103L011 15_| Male | 6215M-ND 2.67 2.30 1.57 |171-015-112-021 Female |4109FA-ND 4.26 2.97 _ 2.44] 172-009-202R031 
Female | 1250FE-ND 5.43 3.98 3.24] 171-050-203L011 50 | Male | 6250M-ND 5.42 468 3.18 | 171-050-112-021 (Continued) 
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NORCOMP D-Sub No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
AGaARONOS GONG ulaNNON LENTED Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Connectors 15. | Male [2915MA-no 5.54 4.05 3.31] 172-015-112R911 Wire Wrap with .225” Board Side and 
Series 172 —- Machined Contacts (Cont.) Female |2915FA-ND 6.33 4.69 3.88] 172-015-212R911 -197” Mating Side Clinch Nu’ 
og | Male [2925MA-ND 637 466 3.80] 172-025-112R911 Tin Shell 
fe of F pee : Ris oee saeae Female |2925FA-ND 816 6.12 5.10] 172-025-212R911 9 | Male ]4909M-ND 4.26 3.68 2.50| 172-009-142-911 
ins e ‘al 0. ‘al 0. 
7 fate Mee aaa ber reer Yellow Chromate 45. | Male |4915M-ND 5.74 4.95 3.37| 172-015-142-911 
6 | i ees bie naan 15 | Male |1915M-ND 450 3.88 2.64] 172-015-111-911 Female |4915F-ND 6.50 5.60 3.81) 172-015-242-911 
one : : ; 50 | Male |1950M-ND 10.90 940 6.40] 172-050-111-911 Male [4925M-ND 7.66 6.60 4.49| 172-025-142-911 
Satie ca ae aoe | | CR | | enae|seseaw 1140 986 670 2.020001 
Female |4125FA-ND 643 4.76 3,94) 172-025-202R031 - - 3 CRE 
a7 | Male [4i37Ma-ND 625 463 3.83] 172-037-102R031 Tin Shell — RoHS Compliant a7 | Mae ee i EY 006 | eae 
Female |4137FA-ND 7.97 5.98 4.98) 172-037-202R031 g | Male (LECEMNSD) = 3.48 2.40 1.96) 172-009-142R001 Female eaSafan Beso SOB Sh Me Na ieee 
so | Male [4t50Ma-ND 994. 725 6.21] 172-050-102R031 Female|1609FNA-ND 418 2.88 2.35] 172-009-242R001 50 | Male |4950M-ND 13.05 11.25 7.65} 172-050-142-911 
Female|4150FA-ND 13.29 10.45 _8.76| 172-050-202R031 t5 | Male |161SMNA-ND = 5.03 3.67 2.93] 172-015-142R001 Female (GeSDie A UI Ut 
Yellow Chromate Female|1615FNA-ND 5.56 4.07 3.32| 172-015-242R001 Tin Shell — RoHS Compliant 
50 |Female|7150F-ND 14.85 12.80 8.71| 172-050-201-031 25 Male |1625MNA-ND 6.63 4.91 4.06] 172-025-142R001 9 Male |4909MA-ND 4.98 3.53 2.90) 172-009-142R911 
i Female | 1625FNA-ND 9.75 742 6.36) 172-025-242R001 Female |4909FA-ND 5.38 3.94 3.21| 172-009-242R911 
Dip Solder 
Tin Shell — RoHS Compliant 37 | Male |1637MNA-ND = 9.07 6.81 5.67| 172-037-142R001 tg | Male [4915MA-ND 6.37 4.66 3.80] 172-015-142R911 
9 Male |1509MNA-ND 3.09 2.06 1.68] 172-009-112R001 Female |1637FNA-ND 10.90 8.30 7.11] 172-037-242R001 Female |4915FA-ND 6.93 5.13 4.24] 172-015-242R911 
Female| 1509FNA-ND 3.68 2.54 2.08| 172-009-212R001 50 | Male |1650MNA-ND 11.36 8.65 7.41) 172-050-142R001 ng | Male /4925MA-ND 7.82 5.87 4.89] 172-025-142R911 
jg | Male [1515MNAND 3.97 2.74 2.24) 172-016-112R001 Female|1650FNA-ND 14.21 11.18 9.37| 172-050-242R001 Female |4925FA-ND 11.20 8.53 7.31] 172-025-242R911 
Female 1S1SFUAND 490 3.48 2.85) 172-016-210R00 gy | Male SSTHAND 10:2 7.70660) 172-007-149RET 
95 | Male |1525MNA-ND 4.79 3.34 2.74] 172-025-112R001 Tin Shell Female |4937FA-ND 12.04 9.26 7.76) 172-037-242R911 
Female | 1525FNA-ND 6.65 4.93 4.07] 172-025-212R001 15 | Male |2615M-ND 5.60 4.83 3.29) 172-015-142-011 50 Male |4950MA-ND 12.53 9.64 8.08] 172-050-142R911 
37 | Male [1537MNA-ND 6.06 4.43 3.62] 172-037-112R001 a7 | Mate [26a7¥-ND 10.61 9.15 6.23) 172-037-142-011 Female |4950FA-ND 15.55 12.02 10.26] 172-050-242R911 
Female| 1537FNA-ND 8.98 6.74 _5.61| 172-037-212R001 Female 2637E-ND 13.08 41128  7.67| 172-087-249-011 
Male [1550MNA-ND 9.34 7.01 5.84 172-050-112-001 
50 Male |2650M-ND 13.63 11.75 7.99] 172-050-142-011 r : 
Female|1550FNA-ND 11.43 8.70 _7.46| 172-050-212-001 50 | «male Reet eb: ASG Se uoedaan eit Series 172E — Machined 
oo Contacts Economy 
Tin Shell — RoHS Compliant 
= eee eT er g | Male |2609MA-ND 440 3.07 2.52] 172-009-142R011 RaNet Digi-Key Resa NorComp 
3 | cemate|BEReEMn da. Gage 595| Gpaane NORE Female |2609FA-ND 4.79 3.34 2.74] 172-009-242R011 Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
sma 250FAND_484_898_277{ 72000210R011| | Tae sigwaND 872 418 a4i| 172-016-4ROH 
18: | aie ES wae aba aagl Haale HRB Female |2615FA-ND 6.28 4.65 3.85] 172-015-242R011 Tin Shell 
: : : 4 -025- 37. |Female|1137FE-ND 644 5.55 3.78] 172-E37-202-0 
Male SSUASIT ig0| od bg 7a gal A7ROOS TAROT og | Male |2625MA-ND 7.55 5.44 4.53] 172-025-142R011 emale 01 
25 Female |2625FA-ND 10.60 8.07 6.92] 172-025-242R011 Male |1150ME-ND 8.29 7.15 4.87| 172-E50-102-001 
50 
Female| 2525FA-ND 7.78 5.60 _4.67| 172-025-212R011 Female (RRR asies Sqnane: Gaa| don eay She Ot 
37 _| Male [2537MA-ND 7.00 5.18 4.29] 172-037-112R011 37 | Mae a Bee ee Ben eet renot Ta ee a EE 
Farnale (aarEttTS Aisiony G34. Boal 1PsgaySIoROTN Female |2637FA-ND 11.50 8.84 7.41] 172-037-242R011 SO les eS =. 
50 | Male [2550MA-ND 9.98 7.60 6.51| 172-050-112R011 50 | Male eee §=«1E95 9.19 7-70) 172-050-142R011 9 aa aan ae isi aes Hes ertiee 
Famale CRREAING Jo00\ oa 78k | deeeoROBIDROLA Female |2650FA-ND 15.03 11.82 9.91] 172-050-242R011 : : : 
vaiick Eneoinio Wire Wrap with .250” Clinch Nuts, Board Side tg | Male [T15MER-ND 3.04 2.06 1.62/ 172-E16-102R001 
Female|1115FER-ND 3.06 204 1.67| 172-E15-202R001 
7 015-211. Tin Shell 
15 | Female|5515F-ND 519 4.48 3.05] 172-015-211-011 in She oe | Male [T25MER-ND 3.45 2.30 1.88) 172-£25-T02R00T 
15_| Male EGMSSEND SOO) 88, 28.29) Le ON Glae Oe Female|1125FER-ND 5.03 3.57 _2.93| 172-E25-202R001 
Tin Shell 25 |Female|3625F-ND 11.83 10.20 6.94] 172-025-242-021 yy | Male [M37MERND 490 3.48 2.85) 172-687-102R001 
50 | Male |3550M-ND 10.18 878 5.97| 172-050-112-021 37_| Male )3637M-ND 10.61 9.15 6.23) 172-037-142-021 Female|1137FER-ND 4.90 348 _ 2.85| 172-E37-202R001 
Tin Shell — RoHS Compliant Female |3637F-ND 13.08 11.28 —7.67| 172-037-242-021 59 | Male |1150MER-ND 7.95 5.73 4.77) 172-E50-102R001 
9 | Male [3509MA-ND 4.26 294 2.40] 172-009-112R021 50 | Male |3650M-ND 13.63 11.75 7.99] 172-050-142-021 Female|1150FER-ND 11.06 842 7.22| 172-E50-202R001 
Female | 3509FA-ND 484 3.38 2.77] 172-009-212R021 Tin Shell — RoHS Compliant Nickel Shell — RoHS Compliant 
45. | Male /3515MA-ND 4.98 353  2.90| 172-015-112R021 g | Male |3609MA-ND 440 3.07 2.52] 172-009-142R021 g | Male [1109MEAND 2.59 1.71 1.38) 172-£09-103R001 
Female|3515FA-ND 5.80 4.24 3.46| 172-015-212R021 Female | 3609FA-ND 4.98 3.53 2.90| 172-009-242R021 Female|1109FEA-ND 2.85 194 1.52| 172-E09-203R001 
95 Male |3525MA-ND 5.59 4.09 3.34) 172-025-112R021 15 Male |3615MA-ND 572 418 3.41] 172-015-142R021 15 Male |1115MEA-ND 3.06 2.04 1.67) 172-E15-103R001 
Female|3525FA-ND 7.78 5.60 4.67| 172-025-212R021 Female|3615FA-ND 6.28 4.65 3.85] 172-015-242R021 Female|1115FEA-ND 3.60 248 2.03] 172-E15-203R001 
g7_| Male [3537MA-ND 7.00 5.18 4,29] 172-037-112R021 g | Male |3625MA-ND 755 544453) 172-095-140R001 og | Male [1125MEAND 3.86 2.66 2.17] 172-£25-103R001 
Female|3537FA-ND 10.06 7.34 6.29] 172-037-212R021 Female |3625FA-ND 40.60 8.07 6.92| 172-025-242R021 Female |1125FEA-ND 5.03 3.57 2.93) 172-E25-203R001 
gq | Male (3550MA-ND 9.98 760 651) 172-050-112R021 Male BESS Gar RUIN 37 | Male |T137MEA-ND 4.90 3.48. 2.85] 172-£37-103R001 
37 : ; Fj Female |1137FEA-ND 6.42 470 3.83] 172-£37-203R001 
Female|3550FA-ND 12.20 9.38 7.86) 172-050-212R021 E sagas : E 
J N oe eee Female |3637FA-ND 11.50 8.84 7.41| 172-037-242R021 Male RREGHERNDN 755573477 W7z-Es0403R00I 
ma is lite rasa IH: 2 Cane ITC NUS Mase He) Male [3650MA-ND 11.95 9.19 7.70] 172-050-142R021 50 
; 50 ; : : Female|1150FEA-ND 11.06 8.42 7.22| 172-E50-203R001 
in Shell Female|3650FA-ND 15.03. 11.82 9.91| 172-050-242R021 
9 | Male [4515M-ND 4.26 3.68 2.50] 172-015-112-031 ; ; ; Wevlew Chinmere 
25 | Male 14525M-ND 505 435 2.96) 172005110031 - 15 [Female |115FE-ND 3.39 293 1.99] 172-£15-201-001 
Tin Shell — RoHS Compliant Tin Shell 9 |Female|109MEA-ND 2.20 1.90 1.29] 172-E09-101R001 
Male |4509MA-ND 426 294 2.40] 172-009-112R031 15 | Mee no BOO eens |More ae ee 1s | Mele eG 284 248 1.67) 172-E15-101R001 
2 | cemale Ranta dea Gan. 59| toecane sont Female |4615F-ND 641 5.53 3.76) 172-015-242-031 Female|115FEA-ND 3.78 3.26 2.22| 172-£15-201R001 
wae AETEESNTT gen eaied 7 50 APO 25 | Male |4625M-ND 7.69 6.63 4.51] 172-025-142-031 50 | Male |1S0MEA-ND 9.23 7.96 5.42| 172-E50-101R001 
15 ramale Meee _ joa aap j7o.piDIDAOaT a7 Male |4637M-ND 10.61 9.15 6.23] 172-037-142-031 Female | 150FEA-ND 13.94 12.02 8.18] 172-E50-201R001 
3g | Male |4525MA-ND mgd) agg. riaeaa| a7a209ea TROT Female | 4637F-ND 13.08 11.28 7.67| 172-037-242-031 ip ti le 
ef -( la’ | m 12! 
Female | 4525FA-ND 7.78 5.60 _4.67| 172-025-212R031 50. | Male eee TS68s UNS yea) (Aiea ide ost ca: GE ee eee 
oy | Male [4587MA-ND Fors eas dba egaTaaORO Female | 4650F-ND 17.52 15.10 10.27| 172-050-242-031 16 |. : ee : : ee ion 
Female |4537FA-ND 10.06 7.34 6.29 172-037-212R031 Tin Shell — RoHS Compliant aE — SOREN a EET aT 
Male 14550MA-ND 9.98 7.60 651) 179-050-119R031 Male |4609MA-ND 4.40 3.07 2.52] 172-009-142R031 au E : eveh ioaee WE ECS UE 
50 : : , 9 Male |2137ME-ND 5.60 4.83 3.29] 172-E37-102-011 
Female| 4550FA-ND 12.20 9.38 7.86) 172-050-212R031 Female |4609FA-ND 4.98 3.53 2.90] 172-009-242R031 37 
Female |2137FE-ND 7.40 6.38 4.34] 172-£37-202-011 
Yellow Chromate 45. | Male [4615MA-ND 572 448 3.41] 172-015-142R031 wae FREON aos 7 oh STEERED 
50 | Male |7550M-ND 10.18 8.78 5.97] 172-050-111-031 Female |AG15FA-ND, 6.28 4.65 3.85| 172-015-242R031 5° | emale2150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-E50-202-011 
Female] 7550F-ND 12.70 10.95 7.45} 172-050-211-031 95 | Male )4625MA-ND 755 5.44 4.53] 172-025-142R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Dip Solder with .225” Board Side, Female | 4625FA-ND 10.60 8.07 6.92) 172-025-242R031 Male |2109MEA-ND 3.42 295 201) 172-E09-103R011 
oS Zoi Mating Side! Cinch Nuts 37 | Male eee 9.98. 7.28 6.24) 172-087-142R031 * Jremale|2109FEA-ND 3.74 2.58 2.11 172-E09-203R011 
Tin Shell — RoHS Compliant Female |4637FA-ND 11.50 8.84 7.41| 172-037-242R031 vg | Male [2115MEA-ND 403. 2.78 2.27) 172-€15-103R011 
9 Male |2909MA-ND 4.87 346 2.84) 172-009-112R911 50 Male |4650MA-ND 11.95 9.19 7.70) 172-050-142R031 7 Female|2115FEA-ND 448 3.12 2.56) 172-E15-203R011 
Female| 2909FA-ND 5.25 3.84 3.14] 172-009-212R911 Female | 4650FA-ND 15.03 11.82 9.91] 172-050-242R031 ‘tesa 
ontinuer 
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NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
caamen aramid pamebieinaren Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
og | Male |6125MEAND 439-379 2.58] 172-£25-101R021 50 | Male |T01950ME-ND 9.89 8.53 5.80/ 172-E60-101-911 
D-Sub Connectors Female |6125FEA-ND 5.62 4.85 3.0| 172-£25-201R021 Female|201950FE-ND 14.12 12.18 8.28] 172-E50-201-911 
Series 172E - Machined Contacts Economy (Cont) 37 | Male |6137MEAND 6.62. 5.71 3.88) 172-£37-101RO21 9 |Female|201909FEA-ND 4.05 3.50 _2.38| 172-E09-201R911 
Female |6137FEA-ND 8.78 7.57 5.15] 172-E37-201R021 jg | Male [101915MEA-ND 413 3.56 2.43) 172-E15-101R911 
Trot Digi-Key Price Each NorComp 50 | Male |6150MEA-ND 10.30 8.88 6.04] 172-£50-101R021 Female|201915FEA-ND 5.04 3.58 2.94] 172-E15-201R911 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | PartNo. Female|6150FEA-ND 15.01 12.94 8.80| 172-E50-201R021 ng | Male |101925MEA-ND 459° 3.96 2.69] 172-£25-101R911 
os | Male 2125MEA-ND 4.73 3.30 2.71] 172-E25-103R011 Solder Cup with .236” Clinch Nuts, Female/201925FEA-ND 5.75 4.96 3.37] 172-E25-201R911 
Female |2125FEA-ND 5.69 4.17 3.40] 172-£25-203R011 Mating Side 37 | Male )101937MEA-ND 6.69 5.77 3.93) 172-E37-101R911 
37 | Male |2137MEAND 5.59 4.09 3.34] 172-£87-103RO11 Tin Shell — RoHS Compliant Female|201937FEA-ND 8.73 7.53 5.12] 172-E37-201R911 
Female |2137FEA-ND 710 5.26 4,35| 172-E37-203R011 9 | Male |4109MER-ND 339 2.26 1.85] 172-€09-102R031 sq | Male [1951MEA-ND 10.24 8.83 6.01) 172-E50-101R911 
5p | Male [2150MEA-ND 8526.39 5.33] 172-£50-103R011 Female|4109FER-ND 354 236  1.93| 172-F09-209R031 Female|201950FEA-ND 14.60 1259 8.57] 172-E50-201R911 
Female |2150FEAINDI) 11.66 8.97 7.62) 172-F50-203R011 tg | Male [4115MER-ND = 3.92 2.70 2.21] 172-£15-102R031 
Yellow Chromate Female [4115FER-ND 3.86 2.66 2.17| 172-E15-202R031 Tin Shell 
37_ [Female |5137FE-ND 7.89 6.80 4.63] 172-E37-201-011 og | Male [4125MER-ND 4232.95 2.42| 172-E25-102R031 tg | Male JIS15MNE-ND = 2.93 2.53 1.72] 172-E15-112-001 
59 | Male )5150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-101-011 Female |4125FER-ND 5.69 4.17 3.40] 172-£25-202R031 Female | 1515FNE-ND 3.80 3.28 2.23) 172-£15-212-001 
Female |5150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-£50-201-011 g7 | Male [A137MER-ND 5.59 4.09 3.34] 172-£37-102R031 25 | Male [1525MNE-ND 3.63 3.13 2.13] 172-E25-112-001 
g | Male [5109MEA-ND 3.26 2.82 1.92 172-E09-101R011 Female |4137FER-ND 5.59 4.09 3.34] 172-E37-202R031 59 | Male [1550MNE-ND 8.29 7.15 4.87) 172-E50-112-001 
Female |5109FEA-ND 3.58 3.09 2.11| 172-£09-201R011 50 | Male [A150MER-ND 852 6.39 5.33] 172-£50-102R031 Female|1550FNE-ND 10.59 9.13 6.21) 172-E50-212-001 
15_| Male_|5115MEA-ND 3.91 3.37 2.29] 172-E15-101R011 Female|4150FER-ND 11.66 897 7.52] 172-E50-202R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
a5, | Male ICSMERIDR 89489 3.79 258) 172-E25-101R011 Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side g | Male [ISOQMNEA-ND 278 1.85 1.50] 172-E09-113R001 
Female [SUCHEN 5.62 4.85 9.90) 172°£26-201R011 Tin Shell Female|1509FNEA-ND 3.30 2.20 1.80) 172-E09-213R001 
37 | Male |S137MEA-ND 6625.71 3.88] 172-£37-101ROT1 Mae (NEM aaa aaa 4a [APSE SAODOST Mae FETEUNERSI 3.54238 7.931 77aF754114R001 
4 ee 15 ; - - ig | : : i -E15- 
oie ae ae oe a = = ot Female |4115FE-ND 418 3.60 2.45] 172-£15-202-031 Female|1515FNEA-ND 4.28 2.99 2.45| 172-E15-213R001 
50 elie! er eocen a ee re aay 4 p5cEanS0tROII 25 |Female|4125FE-ND 5.71 4.93 3.35) 172-E25-202-031 ng | Male |1525MNEA-ND 4.23 2.92 2.38] 172-£25-113R001 
SSIcSH CUP IWIRPOSSUCIAE NUTS 37 | Male )4137ME-ND 5.60 4.83 3.29) 172-£37-102-031 Female |1525FNEA-ND 5.56 4.07 _3.32| 172-E25-213R001 
028 , Female |4137FE-ND 740 6.38 4.34] 172-£37-202-031 g7_| Male |1537MNEA-ND 8.03 5.78 4.82] 172-£87-113R001 
: Board side : 59 | Male |4150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-102-031 Female|1537FNEA-ND 8.03 5.78 4.82| 172-E37-213R001 
Tin Shell — RoHS Compliant Female | 4150FE-ND 13.49 11.63 7.91) 172-E50-202-031 = Male ]1550MNEA-ND 8.02 6.02 5.01] 172-E50-113R001 
g | Male |2109MER-ND = 3.39 2.26 1.85) 172-£09-102R011 Nickel Shell — RoHS Compliant Female|1550FNEA-ND 9.80 7.46 6.39| 172-E50-213R001 
Female (H0SREEANDMN 8.54 2:36 1.93) 172-£09-202R011 g | Male [4109MEAND 3.42 2.95 2.01] 172-£09-103R031 Yellow Chromate 
45 | Male Cue §=9992 2.70 2.21) 172-E15-102R011 Female|4109FEA-ND 3.74. -2.58_2.11| 172-£09-203R031 Male [50QMEAND 2161.87 1.27) 172-E09-111RO01 
Female |2115FER-ND 4.03 278 2.27| 172-E15-202R011 9 
Male |4115MEA-ND 4.03 2.78 2.27) 172-£15-103R031 Female |509FEA-ND 3.08 2.66 1.81) 172-E09-211R001 
Male |2125MER-ND 4.28 2.95 2.42| 172-E25-102R011 15 
25 Female | 4115FEA-ND 448 3.12 2.56] 172-E15-203R031 Male |515MEA-ND 2.91 2.51 1.71) 172-£15-111R001 
Female |2125FER-ND 5.69 4.17 3.40| 172-E25-202R011 15 
Male ]4125MEA-ND 473 3.30 2.71) 172-E25-103R031 Female |515FEA-ND 4.40 3.79 2.58] 172-E15-211R001 
Male |2137MER-ND 5.59 4.09 3.34] 172-E37-102R011 25 
37 Female Peron 559 4.09 3.34| 179-F97-209R014 Female |4125FEA-ND 6.69 417 3.40) 172-E25-203R031 25 |Female|525FEA-ND 6.02 5.19 3.53) 172-£25-211R001 
Male EREOMERENG 350 a0 533 17D2EROS OOROIT 37 Male |4137MEA-ND 5.59 4.09 3.34] 172-E37-103R031 e Male 1537MEA-ND 8.69 7.50 5.10] 172-E37-111R001 
50 Famale eOReRtNn iv ee oor ea 4 7OERODOOROTt Female |4137FEA-ND 710 5.26 4.35] 172-E37-203R031 Female |537FEA-ND 8.69 7.50 5.10] 172-E37-211R001 
Saidezc 52256 ci rH 59 | Male |4150MEA-ND 8.52 6.39 5.33) 172-E50-103R031 59 | Male [550MEA-ND 8.79 7.58 5.16] 172-E50-111R001 
jolder Cup with .. ”* Clinc! juts, 
Female |4150FEA-ND 11.66 8.97 7.52) 172-E50-203R031 Female |550FEA-ND 12.28 10.59 7.20] 172-E50-211R001 
Tin Shell — RoHS Compliant ellow romate ip Solider wii : inc! juts, Boars ide 
was HIRSUESRGN ase 08 15] /coosaamons 15 | Male [7115ME-ND 3.51 3.03 2.06] 172-£15-101-031 Tin Shell 
g | ee ; ; : 37 | Male [7137ME-ND 5.95 5.13 3.49] 172-£37-101-031 9 | Male [2509ME-ND 3.13 270 1.84] 172-E09-112-011 
Female |3109FER-ND 3.54 2.36 1.93| 172-£09-202R021 
Male 13115MER-ND 3.92 270 2.21) 172-E15-102R021 50 Male |7150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-101-031 15 Male |2515ME-ND 3.89 3.35 2.28] 172-E15-112-011 
roma REECE Ags Bae? aoe] W7REIa-SaORODT 7 Une TONED ae ae le ibs a i mA Female |2515FE-ND 4.76 410 2.79] 172-E15-212-011 
55 | Male [S125MER-ND 4.23 295 2.42) 172-£25-100R021 — lo. EGE EEE a5. | Male eee nD 458 9.05" | 2.69) 172-E25-112-011 
remals Mneeeeents kee sg 4e cea | denies onsAaE 15 |) . ie fT al ae ee Female |2525FE-ND 6.61 5.70 3.88] 172-E25-212-011 
a7 | Male [S1S7MER-ND 559 409 384) 172-E87-102R021 ornale (AMISH ; eee eee 37 | Male eam BOO B18 8.49) eter 2 O14 
Female rents Beat salgal-1aanlapoea-sgonOn 25 [Female|7125FEA-ND 5.62 4.85 _3.30| 172-E25-201R031 Female |2537FE-ND 8.93 7.70 5.24] 172-E37-212-011 
5p | Male [S150MER-ND 852 6.99 6.33] 172-E50-102R021 37 | Male (MRbae 8:62 5.71 3.88) 172-E97-101R031 50 | Male /2550ME-ND 9.25 7.98 5.43) 172-£60-112-011 
Female|3150FER-ND 11.66 8.97 _7.52| 172-£50-202R021 Female (AESiERSNGMMN 7.89 6.80 4.63) 172/£87-201R031 Female|2550FE-ND 11.54 9.95 _6.77| 172-£0-212-011 
eaider Cup With Wi2s CiiGHINUTs aboard /SIqe 50 | Male |7150MEA-ND = 10.30 8.88 6.04] 172-£50-101R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Tia Shei Female|7150FEA-ND 15.01 12.94 8.80| 172-E50-201R031 > | Male [2500MEA-ND 365 252 2.06] 172-£00-110ROT 
Solder Cup with .225” Spacer/Board Lock 
wg | Male [S115ME-ND 363.343 2.13] 172E15-102-021 iP — a Female |2509FEA-ND 4.29 2.96 2.42| 172-£09-213R011 
Female |3115FE-ND 448 3.60 2.45] 172-E15-202-021 Mae WEEN «71 G0 Buel W7aEooonoTI 45 | Male |2515MEA-ND 437 3.05 2.50) 172-E15-113R011 
25 |Female|3125FE-ND 5.71 4.93 3.35] 172-£25-202-021 9 a A 7 . ceAlanuieees Female |2515FEA-ND 5.16 3.73 3.06) 172-E15-213R011 
oy | Male [S137 ME-ND ma0r aaa: 390 | 4705ea7 0908 Female|202909FE-ND 4.00 3.45 2.95] 172-E09-202-911 ng | Male |2526MEAND 5.06 359 2.95] 172-£05-113R0T1 
Female |3137FE-ND 7.40 6.38 4.34) 172-£37-202-021 15 | Male (UD2SMENE 426 3.68 2.50) 172-E15-102-911 Female | 2525FEA-ND 6.65 4.93 _4.07| 172-E25-213R011 
sp | Male [S1S0ME-ND ogee 7'98. 1641479565051 092054 Female|202915FE-ND 4.81 4.15 2.83 172-E15-202-911 gy | Male [2537MEAND 8.62 647 5.39 172-€97-119ROT1 
Female|3150FE-ND 13.49 11.63 7.91| 172-£60-202-021 25 | Male eee § 505 (4.95 2.96) 172-£25-102-911 Female|2537FEA-ND 8.62 6.47 __5.39| 172-E37-213R011 
Nickel Shell — RoHS Compliant _ — or * aa en 59 | Male [2550MEA-ND 10.79 9.80 6.33) 172-E60-113R011 
ale 7 y . ul * = 
5 ena: 37 Female|2550FEA-ND 10.67 812 6.96| 172-E50-213R011 
9 ie Rai ay ei a ae Female|202937FE-ND 8.03 6.93 4.71| 172-E37-202-911 Veliaw ChibaEiE 
ae 3115MEA-ND 4032.78 2.27) 172-E18-103R021 50 | Mile cele 289 889 580) 172 ESR ON 15 [Female |5515FE-ND 4.73 4.08 2.78] 172-E15-211-011 
15 | Male ; ; ; Female|202950FE-ND 1412 1218 8.28) 172-£50-202-911 _ z : : : a 
Female |[3115FEA-ND 4.48 3.12 2.56| 172-£15-203R021 : : 25 [Female |5525FE-ND 6.12 5.28 3.59] 172-£25-211-011 
55 | Male [S125MEA-ND 4.73 330 271) 172-£25-103R021 Nickel Shell — Hols Compliant 50 | Male [5550ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-111-011 
Female |3125FEA-ND 5.69 4.17 3.40] 172-25-203R021 g | Male 102909MEA-ND 3.92 2.70 2.21) 172-E09-103R911 Female |5550FE-ND 1154 9.95 6.77| 172-E50-211-011 
37 Male 13137MEA-ND 5.59 4.09 3.34] 172-E37-103R021 Female|202909FEA-ND = 4.21. 2.90. 2.37| 172-E09-203R911 9 | Male 5509MEA-ND 3.28 2.83 1.93] 172-E09-111RO11 
Female|3137FEA-ND 7.10 5.26 4.36) 172-E37-203R021 15 | Male )10291SMEA-ND = 4.37 3.05 2.50) 172-E15-103R911 15 | Male [5515MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-E15-111RO11 
50 Male |3150MEA-ND 8.52 6.39 5.33) 172-E50-103R021 Female |202915FEA-ND 487 3.46 2.84) 172-E15-203R911 ie Male 15525MEA-ND 514 443 3.01) 172-E25-111R011 
Female|3150FEA-ND 11.66 8.97 _7.52| 172-E50-203R021 25 | Male /102925MEA-ND 5.12 3.63 2.98] 172-£25-103R911 Female |5525FEA-ND 7.43 6.15 4.19] 172-£25-211R011 
Vallaw Chiowaia Female|202925FEA-ND 6.11 4.47 _3.65| 172-E25-203R911 ay | Male |S597MEAND 980 8.46 5.75] 170-€97-111RON1 
15 | Male /6115ME-ND 351 3.03 2.06] 172-E15-101-021 37 | Male [{02887MEA:ND) 6.01 4.89 3.59) 172-£37-103R911 Female |5537FEA-ND 9.80 8.46 _5.75| 172-E37-211R011 
37 | Male [6137ME-ND 5.95 513 3.49) 172-£37-101-021 Female /202937FERiNDY 7:50 5.40 4.50) 172-F97-203R811 5) | Male |S550MEA-ND 9.80 8.46 5.75] 172-E60-111RO11 
50 | Male [6150Me-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-101-021 50 | Male /02850MEAIND) 8.98 6.74 5.61) 172-E50-103R911 Female|SSSOFEA-ND 13.46 11.61 7.89) 172-E50-211R011 
Female |6150FE-ND 13.49 11.63  7.91| 172-E50-201-021 Female)202950FEA-ND 12.02 9.24 7.75] 172-E50-203R911 
g | Male |6109MEA-ND 3.26 2.82 —1.92| 172-E09-101R021 Yellow Chromate Tin Shell 
Female |6109FEA-ND 3.58 3.09 2.11| 172-E09-201R021 15 |Female|201915FE-ND 4.99 4.30 2.93] 172-E15-201-911 9 | was Sven aia: <ayg Al PRES ADODA 
ig | Male [6115MEA-ND 391 3.37 2.20] 172-E16-101R021 25 |Female|201925FE-ND 5.68 4.90 3.34] 172-E25-201-911 15 |Female|3515FE-ND A76 440 2.79] 172-E15-212-021 
Female |6115FEA-ND 4.84 418 2.84] 172-E15-201R021 37 | Male [101937ME-ND 6.58 5.68 3.86) 172-E37-101-911 (Continued) 
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NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
. Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
AGanBCR Cs EAC POMECA) TED 
Nickel Shell — RoHS Compliant 95 | Male | 9625M-ND 8.90 7.68 5.22] 172-025-181-011 
D-Sub Connectors g | Male |2909MEAND = 4.26 2.97 2.44) 172-E09-113R911 Female | 9625F-ND 11.54 9.95 6,77 | 172-025-281-011 
i ‘ Female | 2909FEA-ND 487 3.40 2.79) 172-E09-213R911 Male |9637M-ND 12.35 10.65 7.25] 172-037-181-011 
Series 172E — Machined Contacts Economy (Cont. 37 : : : 
ner 15 | Male |291SMEA-ND = 5.01 3.55 2.92) 172-£15-113R911 Female | 9637F-ND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-011 
aNa Digi Key RSE arcome Female |2915FEA-ND 5.64 4413  3.37| 172-£15-213R911 g | Mate |9609Me-nD 4.32 2.98 2.43) 172-009-181L011 
i Male |2925MEA-ND 5.46 3.99 3.26) 172-E25-113R911 f aaa 
Pins | Type |Part No. 1 10 ~~ 100 | Part No. 25 Female| 9609FE-ND 517 3.67 3.01 | 172-009-281L011 
25 _| Female |3525FE-ND 6.61 5.70 3.88| 172-£25-212-021 oe ee i at a eee 15 | Male [9615MEND 5.33 3.90 3.18) 172-015-181LO11 
37_| Male [3537ME-ND 5.95 5.43 3.49] 172-E37-112-021 a7 | a pace oe as ae be say Female|9615FE-ND 6.45 4.78 3.95 | 172-015-281L011 
50 | Male |[3550ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-112-021 a SSEDMERNID] 955717 57 A7EESDAISROTI 25 | Female| 9625FE-ND 9.24 6.93 5.78 | 172-025-281L011 
Female [gee0REND Med S820 |e EON ete 02) 50 Jeemale|2950FEA-ND 11.27 858 7.35| 172-E50-213R911 37 | Male Rosie 12.62 9.71 8.14) 172-037-181L011 
Nickel Shell — RoHS Compliant - - - Female|9637FE-ND 11.70 9.00 __7.54| 172-037-281L011 
wallow Chromate Male |9650ME-ND 12.44 9.57 8.02 | 172-050-181L011 
a a bs ale Sd ib i a 3 ie 
9 | en MMEMMMEL Gon occ ool irocpeotannor 15 | Mole (ISISMESNE BOSE ei89PA0| APRESS 5° | remale| 9650FE-ND 1608 12.41 10.59| 172-050-281L011 
Female |3509FEA-ND 4.29 2.96 2.42 172-£09-213R021 25 _|Female|1925FE-ND 6.76 583 3.97| 172-£25-211-911 = : ; 
Female |3515FEA-ND 5.16 3.73 3.06] 172-E15-213R021 50 Male |1950ME-ND 9.92 8.55 5.82] 172-E50-111-911 Tin Shell 
ng | Male |3525MEA-ND 5.06 3.69 2.95] 172-£25-113R021 Female|1950FE-ND 1218 10.50 7.14] 172-€50-211-911 15 | Male |14615M-ND 5.77 4.98 __-3,39 | 172-015-182-021 
Female |[3625FEA-ND 6.65 4.93 4.07| 172-£25-213R021 g | Male |1909MEA-ND 4033.47 2.36 172-£09-111R911 37 |Female|14637F-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-021 
37 | Male |3537MEA-ND 8.62. 6.47 5.39] 172-£37-113R021 Female | 1909FEA-ND 4.97 429 2.92| 172-£09-211R911 go | Male [14650M-ND 18.75 13.58 9.24] 172-050-182-021 
Female |3537FEA-ND 8.62 647 _5.39| 172-E37-213R021 15 | Male |1915MEA-ND 4.77 4.11 2.80| 172-£15-111R911 Female|14650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-021 
50 Male |3550MEA-ND 10.79 9.30 6.33] 172-E50-113R021 25 | Male |1925MEA-ND 6.88 5.08 3.45] 172-E25-111R911 Nickel Shell — RoHS Compliant 
r BOY Male |1937MEA-ND 1055 9.10 6.19] 172-E37-111R911 
Female |3550FEA-ND 10.67 812 6.96) 172-E50-213R021 37 9 Male | 14609MA-ND 441 3.80 2.59] 172-009-183L021 
Yellow Chromate ae ee ue ae sae ee Female| 14609FA-ND 7.23 5.35 4.43 | 172-009-283L021 
15 _| Female|6515FE-ND 473 4.08 2.78] 172-E15-211-021 50 Been {950FEA-ND 1420 12.25 8.93] 179-F50-211R911 45 | Male |14615MA-ND 5.88 4.30 3.61| 172-015-183L021 
Male |6525ME-ND 4.41 3.80 2.59] 172-E25-111-021 - = - Female|14615FA-ND 10.30 7.84 ~—«6.72.| 172-015-283L021 
25 
Female |6525FE-ND 612 5.28 3.59] 172-£25-211-021 Series 172 5 tn one en he ft oe 
37 | Male |6537ME-ND 5.97 6.45 3.51| 172-£37-111-021 . . . emale 5 . : . -025- 
High Profile —- Machined Contacts s -037- 
50 | Male [6550ME-NO 9.25 7.98 5.43] 172-E50-111-021 37 | Male |14637MA-ND 12.17 9.36 7.85 | 172-037-183L021 
Female |6550FE-ND 11.54 9.95 6.77| 172-E50-211-021 No. of Digi-Key Price Each NorComp Female|14637FA-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-283L021 
15 Male |6515MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-£15-111R021 Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 50 Male |14650MA-ND 17.03 13.16 11.03] 172-050-183L021 
Female|6515FEA-ND 551 4.76 3.24) 172-E15-211R021 Tin Shell Female] 14650FA-ND 29.91 24.55 21.48 | 172-050-283L021 
gg | Male )6525MEA-ND = §.14 4.43 3.02) 172-E25-111R021 37 | Male [12637M-ND 15.11 13.03 8.86] 172-087-182-001 Yellow: Chromats 
Female|6525FEA-ND 7136.15 4.19] 172-£25-211R021 Female|12637F-ND 14.85 12.80 8.71 | 172-037-282-001 45 | Male |10615M-ND = 6.29 5.43 3.69 | 172-015-181-021 
37 | Male )6537MEA-ND 980 8.46 5.75) 172-E37-111R021 50 |Female|12650F-ND 19.95 17.20 11.70| 172-050-282-001 Female| 10615F-ND 777670 4.56 | 172-015-281-021 
Female |6537FEA-ND 9.80 8.46 _5.75| 172-E37-211R021 Nickel Shell — RoHS Compliant 5 | Male |10625M-ND 8.90 7.68 5.22 | 172-025-181-021 
50 Male |6550MEA-ND 9.80 846 5.75) 172-E50-111R021 . Male |12609MA-ND 394 272 2.22] 172-009-183L001 Female} 10625F-ND 11.54 995 6.77 | 172-025-281-021 
Female|6550FEA-ND 13.46 11.61 7.89] 172-E50-211R021 Female|{2609FA-ND 780 673 458 172-009-288L.001 37 | Male |10637M-ND 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-021 
15 | Male [12615MAND 5.55 407 3.92| 172-015-18aL001 50 |Female|10650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-021 
Tin Shell Female| 12615FA-ND 9.98 + 7.60 _6.51 | 172-015-283L001 9 |Female| 10609FE-ND 5.17 _—3.67__3.01 | 172-009-281L021 
P Male |4509ME-ND 313. 270 1.84] 172-E09-112-031 95 Male | 12625MA-ND 8.11 6.09 5.07] 172-025-183L001 15 Male | 10615ME-ND 5.33 3.90 3.18] 172-015-181L021 
Female|4509FE-ND 368 3.18 2.16| 172-£09-212-031 Female|12625FA-ND 15.58 12.04 10.27 | 172-025-283L001 Female|10615FE-ND 6.45 4.78 3.95 | 172-015-281L021 
15 | Male [4515ME-ND 389 3.35 2.28] 172-£15-112-031 37 | Male }12637MA-ND 11.66 8.97 7.52 | 172-037-183L001 95 | Male )10625ME-ND = 7.38 5.46 4.52 | 172-025-181L021 
Female |4515FE-ND 476 410 2.79] 172-E15-212-031 Female|12637FA-ND 21.44 17.48 15.01 | 172-037-283L001 Female|10625FE-ND 9.24 6.93 5.78 | 172-025-281L021 
25 | Male |4525ME-ND 458 3.95 2.69] 172-£25-112-031 50 Male |}12650MA-ND 15.95 12.33 10.52) 172-050-183L001 37 | Female| 10637FE-ND 11.70 9.00 7.54) 172-037-281L021 
37 | Male 14537ME-ND 5.955413 3.49| 172-E37-112-031 Female|12650FA-ND 29.76 24.42 21.37 | 172-050-283L001 50 | Male |10650ME-ND 12.44 9.57 8.02 | 172-050-181L021 
sp Male |4S50ME-ND ods = 7.98" aa a7ESEEDATO-Oa Yellow Chromate Female| 10650FE-ND 16.06 12.41 10.59 172-050-281L021 
Female|4S50FE-ND 11.54 9.95. 6.77| 172-€50-212-031 9 | Male [8609M-ND 877 8.25 _2.21| 172-009-181-001 
Nickel Shell — RoHS Compliant 15 |Female| 8615F-ND 6.90 5.95 4.05 | 172-015-281-001 Tin Shell 
Mae EGONEREID) acs 262 2.001 172800473n031 g | Male |8609ME-ND 3.48 2.82 1.90 | 172-009-181L001 15 | Male |15615M-ND 5.77 4.98 _-3,39 | 172-015-182-031 
9 Famale [RCROReaN Boot “aes 3 95| Apeerno TARO Female| 8609FE-ND 434 3.03 2.48| 172-009-281L001 25 |Female|15625F-ND 10.93 9.43 6.41 | 172-025-282-031 
Mate SEERERNIN) 4.37308 250|772E1S419R091 45 | Male |8615ME-ND 6.55 4.85 4.01 | 172-015-181L001 so | Male [15650M-ND 15.75 13.58 9.24] 172-050-182-031 
15 |e rnala | CERT ab. 37a. 008 TS:EIEDIRAOST Female| 8615FE-ND 5.85 4.28 3.49 | 172-015-281L001 Female|15650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-031 
Mate (EESIERNIG) 06 asa 2.0s| 172-60519R091 ng | Male |8625ME-ND 6.55 4.85 4.01 | 172-025-181L001 Nickel Shell — RoHS Compliant 
2 | is panies at Pe des ForlGseoooana Female| 8625FE-ND 8.45 6.34 5.28 | 172-025-281L001 Mae EGECOMERTEN 4413.80 2.80] 172-000-1881037 
ae AESMERND) ago G47 5301 172-57 -A1GROGI g7 | Male ECCI NE 11.88 9.14 7.66) 172-037-181L001 * lremale|15609FAND 7.23 5.35 4.43 172-009-283L031 
37 ; ; ; Female|8637FE-ND 11.18 —8.51_7.29| 172-037-281L001 Male REGTEM@OIN sa 430 asi | 1720151891031 
me aa. a oa re bees so | Male (GoeOMEN 1168 8.88 7.53) 172-050-181L001 "5 Tremale|15615FAND 10:30 7.84 6.72 | 172-016-289L081 
60 | eM sos? B12. Ga6| tzo-cs0-21anoai Female|8650FE-ND 15.33 12.06 10.11] 172-050-281L001 Mae RECEMN 2.47 636 s.30/ 172-0254aaL031 
550FEA- 67 8. .96| 172-E50- ; ; ; 
ad Vailow Ghrsinste 7 Teemale| 11625FA-ND 15.99 12.36 10.55] 172-025-28aL031 
> roma GES CL Ee Tin Shell 37 | Male |19637MA-ND 12.17 9.36 7.85] 172-037-183L031 
= Dae Rei ae Ce 25 | Male |13625M-ND 8.35 7.20 4.90 | 172-025-182-011 Female|15637FA-ND 21.70 17.69 15.19 | 172-037-283L031 
cae 5 5a is 7 AE S70 arene 37 _| Male |13637M-ND 15.98 13.78 9.87 | 172-037-182-011 50 | Male |15650MA-ND 17.03 13.16 11.03 | 172-050-183L031 
37_| Male ee OF BAS: 01 Mee STe Uhl Female|13637F-ND 15.72 13.55 _9.22| 172-037-282-011 Female|15650FA-ND 29.91 24.55 21.48 | 172-050-283L031 
Female |7537FE-ND 841 7.25 4.93] 172-£37-211-031 so | Male [1650MND 15.75 13.58 9.28] 172-050-182-011 Valigar Gheawiata 
ly oe aa a = 24 Sa Female|13650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-011 9 |Female/11600RND | 528 455 3.40] 172-000-281-0a1 
: rile Peas 449 362 2.46 hottie Scene nen comeaem 15 | Male SCI «(628 5.49 3.69) 172-015-181-081 
wae IFEIENERND] aa 47 2.36] 1721S IOS! g | Male |13609MA-ND 4.26 2.97 2.44) 172-009-183L011 Female| 11615F-ND 7776.70 4.56 | 172-015-281-031 
15 : is beens ee ca eadlasa cle sineat Female|13609FA-ND 8.38 7.23 4.92 | 172-009-283L011 j7_| Male |11637M-ND 12.35 10.65 7.25) 172-037-181-031 
Mae PEAR ra ae ECan 45 | Male /13615MAND 5.88 4.30 3.51 | 172-015-183L011 Female|11637F-ND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-031 
25 asa Laat Pig ce dee 2a tal apeEDe oA apa Female|13615FA-ND 10.30 7.84 __6.72 | 172-015-283L011 50 |Female|11650F-ND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-031 
; - : o5 | Male |13625MA-ND 8.47 6.36 5.30 | 172-025-183L011 Male |11609ME-ND 4.32 298 2.43] 172-009-181L031 
Male |7537MEA-ND 9.80 846  5.75| 172-E37-111R031 9 
37 Female] 13625FA-ND 15.99 12.36 10.55 | 172-025-283L011 Female| 11609FE-ND 517 3.67 3.01 | 172-009-281L031 
Female |7537FEA-ND 9.80 846 _5.75| 172-E37-211R031 Mae IGESTTIO 10,17 9.38 7.851 172-0a7-1eaL014 
7 ae 37 ; : ; jg | Male [11615ME-ND 5.33 3.90 3.18 | 172-015-181L031 
go | Male (SSOMERD) = 9-80 8.46 5.75) 172-650-111 R031 Female| 13637FA-ND 21.70 17.69 15.19 172-037-283L011 Femalel 11615FE-ND 6.45 4.78 3.95 | 172-015-281L031 
Female|7550FEA-ND 13.46 11.61 7.89 172-E50-211R031 gq | Male [13650MAND 17.03 13.16 11.03] 172-050-18aL011 oe | ale | 625ME-ND 7.38 545 450] 172-005-181L031 
Dip Solder with .225” Board Side, Female|13650FA-ND 29.91 24.55 21.48 | 172-050-283L011 Female|11625FE-ND 9.24 693 5.78| 172-025-281L031 
peo pelating Side Clinch Nuts Yellow Chromate a7 | Male [11637ME-ND 1262 971 814] 172-037-181L031 
Tin Shell 9 | Male | 9609M-ND 464 4.00 2.72| 172-009-181-011 Female|11637FE-ND 11.70 9.00 _7.54| 172-037-281L031 
37. |Female|2937FE-ND 9.57 825 5.61| 172-£37-212-911 tg. | Male | 9615M-ND 6.29 5.43 3.69| 172-015-181-011 59 | Male |11650ME-ND 12.44 957 8.02 172-050-181L031 
50 |Female|2950FE-ND 1218 1050 7.14] 172-£50-212-911 Female| 9615F-ND 7.77 6.70 4.56 | 172-015-281-011 Female|11650FE-ND 16.06 12.41 10.59 | 172-050-281L031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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D-Sub Adapters 


4§ NorComp 


ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


Connector Saver 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B 
9 1.215 0.492 0.236 
15 1.546 0.492 0.236 
25 2.091 0.492 0.236 
37 2.755 0.492 0.236 
High Density 
15 1.215 0.492 0.236 
26 1.546 0.492 0.236 
44 2.091 0.492 0.236 
62 2.755 0.492 0.236 
No. Price 
of D- Digi-Key Each 
Pins| Sub | Part No. 1 10 
9 Male GCLPOSMO9F-ND. 3.80 2.62 
15 to GCLP15M15F-ND. 4.23 2.92 
25 GCLP25M25F-ND. 4.68 3.26 
37 | Female | @clp37M37F-ND 645 472 
High Density 
15 GCHDLP15M15F-ND 5.41 3.96 
15 | Male | GCHDLPF15M15F-ND+ NEW! 5.51 4.03 
26 to GCHDLP26M26F-ND 12.17 9.36 
44 | Female | GCHDLP44M44F-ND 13.41 10.32 
62 GCHDLP62M62F-ND 18.25 14.78 


$ Position number 9 contact loaded 


No. Price 

of | D- Digi-Key Each 

Pins| Sub | Type [Part No. a 10 100 
15 | Male RJADK15P7080831-ND 4.23 2.95 2.42 
15 |Female| Gray /RJADK15S7080831-ND 4.23 2.95 2.42 
25 | Male | Plastic |RJADK25P7080831-ND 4.23 2.95 2.42 
25 |Female| RJADK25S7080831-ND 4.23 2.95 2.42 


Backshells 


952 Series — 

Straight/Top Entry 

«4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell 

* More robust design for those areas that need it 

© 360° shielding with mechanical strain relief 

2 piece metalized plastic compression insert supplied 


Connector Dimensions — Inch 


Size B Cc 


9 0.606 0.984 


15 0.606 1.312 


25 0.606 1.852 


37 0.606 2.500 


Digi-Key 


Type | Part No. 


NorComp 
Part No. 


952-09SCE-ND 
Die Cast | 952-15SCE-ND 
Nickel | 952-25SCE-ND 
952-37SCE-ND 


952-009-030R121 
952-015-030R121 
952-025-030R121 
952-037-030R121 


972 Series — 
Slim-Line Clam Shell Style 


* High temperature ABS plastic UL94V-2 


Conn. Dimensions — Inch 

Size A B c D E 

9 | 1.240 | .984 | 1.339 | 591 | .453 

15 | 1.575 | 1.312 | 1.339 | 591 | 453 

25 | 2.106 | 1.852 | 1.575 | .591 | 453 

37__| 2.795 | 2.500 | 1.575 | 591 | 453 J 

No Price 

of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 

9 972-09SGE-ND 3.09 2.06 1.68 | 972-009-01SR031 
15 | Gray | 972-15SGE-ND 3.24. 2.16 1.77] 972-015-01SR031 
25 | Plastic | 972-25SGE-ND 3.39 2.26 1.85 | 972-025-01SR031 
37 972-37SGE-ND 3.57 2.38 1.94] 972-037-01SR031 
9 972-09SBE-ND 3.09 2.06 1.68 | 972-009-01SR011 
15 | Black | 972-15SBE-ND 3.24 2.16 1.77] 972-015-01SR011 
25 | Plastic | 972-25SBE-ND 3.39 2.26 1.85 | 972-025-01SR011 
37 972-37SBE-ND 3.57 2.38 1.94 | 972-037-01SR011 
9 972-09SR-ND 2.98 2.02 1.59 | 972-009-01SR061 
15 Bie 972-15SR-ND 3.03 2.02 1.65 | 972-015-01SR061 
25 972-25SR-ND 3.18 212 1.73] 972-025-01SR061 
9 972-09SY-ND 2.98 2.02 1.59} 972-009-01SR081 
15 | YeloM |g72-45sY-ND 303 2.02 1.85) 972-015-01sRo8t 
25 972-25SY-ND 3.18 212 1.73] 972-025-01SR081 


973 Series — Straight/Top Entry 


F  Metalized Plastic: High temperature plastic UL 

Connector Dimensions - Inch Straight/Top Entry 94V-0. Plating: Nickel over copper 

Size A B c i * Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 

* Snap together design allows low cost assembly = Hg! P p 

9 1.215 0.492 0.236 . ‘ ‘ , D> ¢Plastic-RoHS Compliant: High temperature 

15 1.546 0.492 0.236 ¢4~40 mating screw supplied with backshell <<} plastic UL 94V-0, black 

25 2.091 0.492 0.236 , iar ‘sh : y) 

37 0755 0.490 0336 * Quick assembly strain relief allows positive retention iW) 26 + Hardware: Steel, nickel plated 

High Densit; 

15 T21 5. ae 0.236 Connector Dimensions — Inch 

26 1.546 0.492 0.236 Connector Dimensions - Inch Size A B ic D E 

1A 7091 0.492 0236 Size B C 9 1240 984 1221 598 335 

62 2.755 0.492 0.236 9 0.622 0.984 15 1.575 1.312 1.378 598 335 

15 0.610 1311 25 2.106 1.852 496 598 433 
WG 25 0670 187A 37 2.756 2.500 1575 598 433 
of D- Digi-Key 
Pins| Sub | Part No. No. Price 
9 GCLPO9FO9F-ND at of Digi-Key Each NorComp 
15 | Female | GCL p15F15F-ND Digi-Key Norcamp Pins| Type | Part No. 110 100 | Part No. 
25 to GCLP25F25F-ND Type | Part No. Part No. Metalized 
37_| Female | @cip37F37F-NO Gray | 906-09SPGE-ND 956-009-010R031 37 | E8720! 973-37MP-ND 10.41. 8.98 6.11 | 973-037-020-121 
9 GCLPOSMOSM-ND 7 7 956-15SPGE-ND 956-015-010R031 Plastic 
15 _ GCLP1SM15M-ND aStiC | 956-25SPGE-ND 956-025-010R031 RoHS Compliant 
25} wale | SCLP25M25M-ND Black [Bee;08SEBENNG eee 9 973-09MPE-ND 6.33 469 3.88] 973-009-020R121 
37 SE Sena Plastic | 966-059PBE-ND 956-025-010R011 15 |Metalized|973-15MPE-ND 6.55 4.85 4.01 | 973-015-020R121 
5 ee 956-09SMPE-ND 956-009-020RT21 25 | Plastic |973-25MPE-ND 6.70 4.96 4.11 | 973-025-020R121 
15 | Female | GCHDLPF15F15—-ND$ NEW! veel 956-15SMPE-ND 956-015-020R121 37 973-37MPE-ND 8.71 6.54 5.45 | 973-037-020R121 
26] to | GCHDLP26F26F-ND 956-25SMPE-ND 956-025-020R121 9 973-O9BPE-ND 3.89 2.68 + 2.19 | 973-009-010R011 
44 | Female | GCHDLP44F44F-ND 15 | Black |973-15BPE-ND 4.12 2.84 2.32) 973-015-010R011 
8 ee 970 Seri : 25 | Plastic |973-25BPE-ND 4.29 2.96 2.42 | 973-025-010R011 
15 | Male | GCHDLPFISM15M-ND$ NEW? erles — Straight/Top Entry 7 973-37BPE-ND 4.95 3.51 _ 2.88 | 973-037-010R011 
ma Ae RITE REA ary * Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
i‘ over copper or black die cast A A 1 

62 GCHDLP62M62M-ND a 977 Series — Plastic or Metalized 


$ Position number 9 contact loaded 


RJADK Series 
RJ45 Adaptor 


¢ 9, 15, and 25 position D-Subs/ both male 
and female versions * Supplied with contacts 
pre-crimped onto conductors - No crimp tool 
required * Snap together design allows low 
cost assembly * 4 ~ 40 thumbscrews supplied 
pre-installed in backshell 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B c D E 
9 1.299 | 0.984] 1.949 | 0.632] 0.787 
15 1.631 | 1.311 1.543 | 0.632] 0.894 
25 2.161 | 1.874] 1.545 | 0.632] 1.339 
No. 
of | D- Digi-Key 
Pins| Sub | Type |Part No. 
9 | Male RJADKO9P7080811-ND 
9 |Female| RJADK09S7080811-ND 
15 | Male | Black |RJADK15P7080811-ND 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080811-ND 
25 | Male RJADK25P7080811-ND 
25 |Female| RJADK25S7080811-ND 
9 | Male RJADKO9P7080821-ND 
9 |Female| RJADK09S7080821-ND 
15 | Male | Metalized] RJADK15P7080821-ND 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080821-ND 
25 | Male RJADK25P7080821-ND 
25 |Female| RJADK25S7080821-ND 
9 | Male | Gray |RJADKO9P7080831-ND 
9 |Female| Plastic |RJADKO9S7080831-ND 


 Metalized Plastic: High temperature plastic 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 

¢ Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 

« Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
plastic UL 94V-0, black 

*Hardware: Steel with nickel or black 
chromate 


Available in both plain plastic and metalized for 
EMI/RFI suppression * Over 60dB shielding 


Materials: « Shell: Thermoplastic polyester, UL 
rated 94V-0 » Screw locks: Brass * EMI/RFI s 
Plating: Electroplated with nickel over copper D 


RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: — 


Cast |970-37BCA-ND 8.88 6.66 


High Temperature, UL 94H-B Plating: Nickel over ee 
Connector Dimensions — Inch copper * Plastic: High Temperature plastic UL 
Size A Cc D 94H-B (gray) * Hardware: Steel, Nickel plated 
1.228 1.571 610 7 
1.555 1.634 610 Connector Dimensions — Inch 
2.102 1.913 610 Size A B c D E 
2.744 2.110 610 9 1.213 984 1.594 646 275 
15 1.563 1.312 1.453 646 400 
Price 25 2.165 1.852 1.752 646 435 
jai 37 2.736 2.500 2.096 984 535 
wo ee yee Narcamne 50 2640 [2406 [1.750 [731 “450 
Black y 7 -037-040- 
Die Cast 970-37BC-ND 11.22 9.68 970-037-040-011 Wo Paw 
RoHS Compliant of Digi-Key Each NorComp 
pie |970-O9NE-ND 5.25 3.84 970-009-030R121 Pins| Type _| Part No. 1__10 _100| Part No. 
Cast aaa ae Ae Sey doe sanato! 9 | Shielded | 909GME-ND 1.33.82 .62 | 977-009-020R121 
4 70-25NE- 27 45 70-025- ; yee 
Nickel 970-37NE-ND 888 666 970-037-030R121 15 | Metalized | 915GME-ND 1.48 96.70 | 977-015-020R121 
970-09MPE-ND 5.20 3.69 970-009-020R121 25 Plastic | 925GME-ND 1.48 96.70 | 977-025-020R121 
Metalized 970-15MPE-ND 5.32 3.85 970-015-020R121 37 | (for EMI/ | 937GME-ND 3.04 2.06 1.62 | 977-037-020R121 
Plast, a eMEE ND 233 3.20 So ae eon 50 | RFI) |950GME-ND 247 1.68 1.30 | 977-050-020R121 
me (Rimes 2s tk elsrenmoy| | [2] [Oeew in © /eramcimes 
acl - - : i -015- 
Plastic |970-25BPE-ND 298 2.02 970-025-010R011 15 | prin faa 1-21-7856 | 977-015-010R081 
970-37BPE-ND 3.00 2.00 970-037-010R011 25 Plastic 925GPE-ND 1.29 80.60 | 977-025-010R031 
Black 20,0980 ND 528 ae 370: 00e DHOROTE 37 937GPE-ND 1.66 1.06.81 | 977-037-010R031 
Die 970-25BCA-ND 627 458 970-025-040R011 50 950GPE-ND 2.15 1.43 1.13 | 977-050-010R031 


970-037-040R011 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 285 


(aj NorComp Backshells (cont. 


ADIVIBION OF EDAC (AMERICA) UMTED 


978 Series — Plastic or Metalized 


¢ Available in both plain plastic and metalized 
for EMI/RFI suppression * Over 60 dB 
shielding * EMI/RFI Plating — Electroplated 
with nickel over copper Materials: * Shell: 
Thermoplastic polyester, UL rated 94V-0 
¢ Screw locks: Brass RoHS Compliant 
Materials: * Metalized Plastic: High 
Temperature, UL 94H-B Plating: Chrome 
¢ Plastic: High Temperature plastic UL 94H-B 
(gray) * Steel, nickel plated 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B C D E 
9 7.220 984 T693 655 276 
15 7535 1312 1.693 655 315 
25 2.118 1.852 1.929 655, 374 
7 2.756 2.500 1.929 655 433 
50 2.650 2.406 7.909 655 al 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | Part No. il 10 100 | Part No. 
9 909CE-ND 1.76 1.13  .86 | 978-009-010R031 
15 915CE-ND 1.82 117 90 | 978-015-010R031 
25 | Grav | g95CE-ND 1.89 1.22 94 | 978-025-010R031 
37 | Plastic | 937ce-ND 250 1.70 1.31 | 978-037-010R031 
50 950CE-ND 2.54 1.72 1.33 | 978-050-010R031 
9 IMetatized| S0SCAE-ND 2.04 1.32 1.04 | 978-009-020R121 
15 ene | 91SCAE-ND 2.28 1.52 1.20 | 978-015-020R121 
25 925CAE-ND 2.37 1.61 1.25 | 978-025-020R121 
979 Series - RoHS 


Plastic or Metalized Backshell 


ABS high temperature plastic UL94HB 
* Chrome plating 


Conn Dimensions — Inch 

Size| A B c D E 

9 | 1.232 | 984 [1.913] 656 | 354 

15 | 1.555 | 1.312 | 1.895 | .669 | 374 

25 | 2.100 | 1.852 | 1.900 | .655 | 397 

37_| 2.748 [2.500 | 1.900 | .655 | .512 

50 | 2.697 |2.406 | 1.900| .770 | .512 

No. Price 

of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type  |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 

9 979-09PGE-ND 1.79 1.15 89} 979-009-010R031 
15 Gra 979-15PGE-ND 1.73 1.11 .84 | 979-015-010R031 
25 phat 979-25PGE-ND 1.82 1.17 90} 979-025-010R031 
37 979-37PGE-ND 2.95 2.00 1.57 | 979-037-010R031 
50 979-50PGE-ND 3.06 2.04 1.67 | 979-050-010R031 
9 979-O9MPE-ND 2.18 1.41 1.11 | 979-009-020R121 
15 Metalized 979-15MPE-ND 2.28 1.52 1.20 | 979-015-020R121 
25 Plastic 979-25MPE-ND 250 1.70 1.31 | 979-025-020R121 
37 979-37MPE-ND 3.80 2.62 2.14 |979-037-020R121 
50 979-5OMPE-ND 4.12 2.84 2.32 | 979-050-020R121 
979 Series — Die-Cast Zinc @aoks 


« Rubber grommet/ strain relief for complete EMI/RFI shielding (over 70db) 
* Solid die-cast ZINC construction 
* Supplied complete with rubber grommet kit and male screw locks. 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B C D E 7E 
9 1.22 [ .79 | 63 [ 1.9 | 42 
15 1.55 [1.11 | 63 | 1.9 | .42 
25 2.10 | 1.64 | 63 | 1.9 | .42 
37 2.73 | 2.27 | 63 | 1.9 [43 
50 2.64 | 2.18 | 77 | 1.9 [73 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins |_ Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 909ZE-ND 2.91 1.98 1.56 | 979-009-030R121 
15 Die Cast 915ZE-ND 3.21. 2.14 1.75 | 979-015-030R121 
25 Zine 925ZE-ND 3.86 2.66 2.17 | 979-025-030R121 
37 937ZE-ND 5.32 3.85 3.16 | 979-037-030R121 
50 950ZE-ND 7.00 5.18 4.29 | 979-050-030R121 


994 Series — Die Cast, Ethernet 


Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. 
Included are housing screw and housing nuts. 


Conn. Dimensions — Inch 

Size[ A B C DIE F 

Q [1.244] 984 | 1.82 | .614 |.433 | .790 

15 [1.575/1.312[ 1.82 |.665 [433 [1.135 

25 [2.106 | 1.852 | 1.82 | .630 |.433 [1.640 

No. Price 

of Digi-Key Each NorComp 

Pins| Type | Part No. i 10 100 | PartNo. 

9 994-09DCE-ND 5.72 418 3.41 | 994-009-030R121 
15 | Straight | 994-15DCE-ND 5.95 4.36 3.55 | 994-015-030R121 
25 994-25DCE-ND 6.43 4.76 3.94 | 994-025-030R121 


981 Series — Ethernet 


Materials: . 
Zinc alloy ingot Plating: Nickel over & 

copper NN 
* Hardware: Steel, nickel plated 


971 Series — 45° Entry 


© Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
over copper or black die cast 

 Metalized Plastic: High temperature plastic 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 


Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 
* Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
Dimensions — Inch plastic UL 94V-0, black 
Connector * Hardware: Steel with nickel or black plating 
Size 030 130 
A c A uy 7 Connector Dimensions — Inch 
9 984 1.240 1.850 1.265 1.850 | 0.628 Size ry B C D E 
16 1.312 1.555 2.323 1.580 2.314 | 0.639 9 7290 934 7496 $10 65 
25 | 1.852 | 2106 | 2835 | 2143 | 2870 | 0.633 +5 +595—}-7 13-1118 B10} a6 
25 2.114 1.852 1.646 610 465 
No. Price 37 2.748 2.500 1.646 610 465 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type [Part No. 1! 10100 | Part No. No. Price 
9 | die cast QO9ERE-ND 5.36 3.92 3.20] 981-009-030R121 of Digi-Key Each NorComp 
15 rt, angle|O1SERE-ND 567 4.15 3.38| 981-015-3121; | [Pins] Type | Part No. LE OTOH [Rain 
25 | |Q25ERE-ND 6.28 4.65 3.85] 981-025-030R121 2 me aa us on sh TEE 
9 | oie cast [981-O9RCE-NDT 4.84 3.44 2.82] 981-009-130R121 7 | Plastic [eles = ASE iS a — pier et 
15 lox angle(OS™1SRGENDE 5.01 3.565 2.92] 981-015-t30R121 5 a TuaNG Or on saa SRI; 
25 981-25RCE-NDt 5.51 4.03 3.29] 981-025-130R121 15 971-15N45E-ND 6.27 458 374 971-015-030R121 
a Nickel : . . 
+ With Thumbscrews 25 |" Jo71-25N45E-ND 6.27 4.58 3.74 |971-025-030R121 
37 971-37N45E-ND 8.83 6.63 5.52 |971-037-030R121 
S . if 9 971-O9MP45E-ND 5.20 3.69 3.03 |971-009-020R121 
950 Series — 60° Entry 15 |Metalized |971-15MP45E-ND 5.32 3.85 3.16 |971-015-020R121 
25 | Plastic |971-25MP45E-ND 5.33 3.90 3.18 |971-025-020R121 
FEATURES: * 4 ~ 40 mating screws supplied with backshell * Snap together tf z pags 
design reduces assembly cost * Mechanical strain relief provides secure cable 37 STITIMPAGESNDY 6.90_4.82_ 3.52 |071-037-020R121 
retention * Hood is the same thickness as connector » 60° exit promotes 9 971-O9BP45E-ND 2.85 1.94 1.52 |971-009-010R011 
stacking and is suitable in extremely narrow spaces 15) Black |971-15BP45E-ND 2.85 1.94 1.52 |971-015-010R011 
25 | Plastic |971-25BP45E-ND 2.98 2.02 1.59 |971-025-010R011 
Conn, Dimensions - Inch _ 37 971-37BP45E-ND 3.00 2.00 1.63 |971-037-010R011 
Sze ae ae ee 9 971-09CB45A-ND 5.25 3.84 3.14 |971-009-040R011 
+5 oases oate ae 15| Black |971-15CB45A-ND 6.27 4.58 3.74 |971-015-040RO11 
25 0.496 [2.280] 0.354 0.354 25 | Die Cast |971-25CB45A-ND 6.27 4.58 3.74 |971-025-040R011 
37 0.496 [2.925] 0.354 0.354 37 971-37CB45A-ND 8.83 6.63 5.52 |971-037-040R011 


No. Price 
of Digi-Key Each 
Pins Part No. 10 
9 950-09P60E-ND 4.78 
15 950-15P60E-ND 5.11 
26 950-25P60E-ND 5.30 
37 950-37P60E-ND 5.62 
9 950-09MP60E-ND 9.07 
15 | Metal | 950-15 MP60E-ND 9.73 
25 Plastic] 950-25MP60E-ND 10.06 
37 950-37MP60E-ND 11.34 


NorComp 

Part No. 
950-009-010R011 
950-015-010R011 
950-025-010R011 
950-037-010R011 
950-009-020R121 
950-015-020R121 
950-025-020R121 
950-037-020R121 


993 Series — 45° Economy 


Material: 

¢ Metalized Plastic: High Temperature 
UL 94H-B Plating: Chrome « Plastic: 
High Temperature plastic UL94H-B (gray) 
Included are housing screws, housing 
nuts, 4 ~ 40 thumbscrews, strain relief 
clamps, and strain relief screws. 

« Hardware: Steel, nickel plated 


951 Series — 60° Entry Connector Dimensions — Inch 
+ 4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell Size A B c D E 
Snap together design reduces assembly cost 9 1.213 984 1.595 630 .260 
«Mechanical strain relief provides secure cable AeA 25 2.165 1.852 2.095 641 400 
retention a 
+ Hood is the same thickness as connector <_ No Price 
*60° exit promotes stacking and is suitable in af) = ane 
extremely narrow spaces of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Ronneelak K 5 Dimensions — Inch pIaSti 9 |Metalized)/993-O9MP45E-ND 2.21 1.48 1.16) 993-009-020R121 
ize @ - Plastic i ts I 025 - 
5 457 1496 1409 0315 25 | Plastic |993-25MP45E-ND 2.34 1.59 1.23/993-025-020R121 
15 7.496 0.496 1736 0315 9 Plastic 993-109P45E-ND 1.73 1.11 -84 | 993-009-010R031 
25 16d 0406 12280 0358 25 993-125P45E-ND 1.82 1.17 .90|993-025-010R031 


37 1.614 | 0.496 2.925 0.354 


No. Price 
of Digi-Key Each 
Pins | Type [Part No. 1 10 
9 951-0960PE-ND 645 4.78 
15 Plastic }951-15P60E-ND 7.90 5.69 
25 }951-25P60E-ND 8.10 5.84 
37 951-37P60E-ND 8.59 6.45 
9 951-O9MP60E-ND 11.79 9.07 
15 | Metal |951-15MP60E-ND 13.24 10.42 
25 | Plastic |951-25MP60E-ND 13.62 10.71 
37 951-37MP60E-ND 15.55 12.02 


NorComp 

Part No. 
951-009-010R011 
951-015-010R011 
951-025-010R011 
951-037-010R011 
951-009-020R121 
951-015-020R121 
951-025-020R121 
951-037-020R121 


954 Series — 45° Exit Ethernet Backshell 


* Die Cast for excellent shielding 

Easy assembly reduces manufacturing cost 

«2 Piece grommet with various |.D.s included to 
enhance shielding and provide positive retention 

* Slide locks and posts must be purchased separately 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B Cc D E 
9 1.429 | 0.571 | 0.984 | 1.220 | 0.512 
15 1.587 | 0.571 | 1.312 | 1.555 | 0.512 
25 1.587 | 0.571 | 1.852 | 2.094 | 0.512 
37 1.587 | 0.571 | 2.500 | 2.744 | 0.512 


No. Price 
of Digi-Key Each 

Pins Part No. 10 
9 954-09C45E-ND 4.78 
15 954-15C45E-ND 5.62 
25 954-25C45E-ND 5.75 
37 954-37C45E-ND 8.65 


NorComp 

Part No. 
954-009-030R121 
954-015-030R121 
954-025-030R121 
954-037-030R121 


974 Series — 40° Entry 


¢ Metalized Plastic: 


High temperature plastic UL 94V-0. Plating: 


Nickel over copper 

« Plastic: 

High temperature plastic UL 94V-0 (black) 
Hardware: Steel, nickel plated 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B Cc D E 
9 1.240 984 1.457 598 2335 
15 1.575 1.312 1.457 598 335 
25 2.106 1.852 1.614 598 433 
37 2.756 2.500 1.614 598 433 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type |Part No. 1 10 =100 | Part No. 
37 pace 974-37BP40-ND 5.13 4.43 3.01 | 974-037-010-011 
Plastic 
RoHS Compliant 
9 974-O9MP40E-ND 6.33 4.69 3.88 | 974-009-020R121 
15 |Metalized|974-15MP40E-ND 6.55 4.85 4.01 | 974-015-020R121 
25 | Plastic |974-25MP40E-ND 6.70 4.96 4.11 | 974-025-020R121 
37 974-37MP40E-ND 8.71 6.54 5.45 | 974-037-020R121 
9 974-09BP40E-ND 3.89 2.68 2.19 | 974-009-010R011 
15 | Black |974-15BP40E-ND 412 2.84 2.32 | 974-015-010R011 
25 | Plastic |974-25BP40E-ND 4.29 2.96 2.42 | 974-025-010R011 
37 974-37BP40E-ND 4.95 3.51 2.88 | 974-037-010R011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(Continued) 


ww NorComp Backshells (cont) 


ADIVIBION OF EDAC (AMERICA) UMETED 


976 Series — 
Plastic, Flat Ribbon 


Non-Conductive Rubber 
Grommet Sets 


H _ ano ABS high temperature plastic 94HB. For better EMI/RFI Shielding and/or strain relief. For use with ~ 
953 Series 35 Entry Complete win at mating screws, housing D-Sub Backshells. Note: Grom-9/25 and Grom-50 have four yd 4 
4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell screws and housing nuts. grommets per set and Grom-37 has three per set. Bri 
(9 position only comes with 1 thumbscrew) —— —— 
* More robust design for those areas that need it Conn. Dimensions - Inch rs Outside Dia. A Inside Dia. B 
«Fully tapped assembly holes allow easy assembly Size B Cc D Description (Inch) (Inch) 
ip loge Q oer ae ———— 
ae Say saudi strain me is E 25 3457 11852 11642 11874 50 730 “340 425 “495 650 
iece metalized plastic compression insert supplie 37) 2815 | 2.500 | 2.283 12470 
- - Digi-Key Price Each NorComp 
Connector Dimensions - Inch No. Price Description Part No. 1.10 100 [Part No. 
Size A B c D E of Digi-Key Each NorComp DB 37 Grom. Set | 902G-ND 1.06 92 63 |162-000-037-000 
i ioe aD a en ca : Pins| Type | Part No. 4 10 100 | Part No. DB 50 Grom. Set a a8 2 25.85 |162-000-050-000 
: = : : : 9 Q76-09RPE-ND 1.94 1.29.99] 976-009-010R031 oS Compliant 
25 1.890 0.610 1.852 2.126 0.512 45 | Gray NOPERERPEINGI 215 143. 1.131 976-015-010R031 DB 9/25 Grom. Set] S01GAND 60 48.34 |162-000-925R000 
37 2.087 0.610 2.500 2.776 0.512 y . DB 37 Grom. Set | 902GA-ND 1.55 97 .74 |162-000-037R000 
25 |Plastic| 976-25RPE-ND 2.44 1.65 1.28] 976-025-010R031 DB50 Grom Set | 903CA-ND 190 126 97 |162-000-050R000 
No. prea: 37 976-37RPE-ND 2.59 1.71 1.38) 976-037-010R031 
of Digi-Key Each NorComp 3 
its Lypods [artis J) | kerala, ‘ 112 Series — Solder Cup Connector with 
9 953-09C35E-ND 6.75 5.00 4.14/953-009-030n121| | 957 Series — : : 
15] Die |953-15C35E-ND 7.68 5.53 4.61|953-015-030R121 Gender Chanaeribackshell Right Angle Backshell (Centronics Type) 
25} Cast |953-25C35E-ND 7.90 5.69 4.74] 953-025-030R121 9 Material: 
37 953-37C35E-ND 10.81 8.23 7.05] 953-037-030R121 + Snap together design allows low + Insulate {Glaséetlledtherinaplastio 
cost assembly UL Rated 94V-0. 
. «4 ~ 40 Mating screw for male con- + Contacts: Copper alloy. 
982 Series = nectors supplied with backshell Shell: Steel, nickel plated. 


Plastic or Metalized 


«4 ~ 40 female coupling for females 
connectors sold separately 


Contact Plating: Gold plated. 


+ Cable Exit Top or Side * Available + Internal cavity designed for PCB 9/25 Adapter aw conneet A Fimensions inch D 
in both plain plastic and metalized _§ Nee 50 3780 7538 1395 646 
for EMI/RFI suppression » Over Connector | _ Dimensions - Inch 0.669~ <= : : : 
60dB shielding © Operating Size A B c WS 

Temperature: -35°C ~ 95°C 2.083] 0.653 | 0.984 Fig. 2 


Materials: * Shell: Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0 »* Screw locks: 
Brass * EMI/RFI Plating: Electroplated with nickel over copper. Electroplated 


2.047 
2.087 


0.630 
0.638 


1.311 
1.852 


= AB Pint 


f#—— B——+ ]" 
@ D 


parts not UL rated 
RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: High temperature UL 94V-0 Digi-Key NorComp 
Plating: Electroplated nickel over copper * Plastic: High temperature plastic UL Type __|Part No. Part No. 
94V-0 (gray) * Hardware: Steel, nickel plated 957-091 1E-ND 957-009-010R011 
Black |957-1511E-ND 957-015-010R011 
ee aD Plastic |957-92511E-ND 957-925-010R011 
a A 5 ee Inch 5 F 957-2511E-ND 957-025-010R011 
3 3 ae 46 a0 0 957-0931E-ND 957-009-010R031 
i : s : : EL Grey |957-1531E-ND 957-015-010R031 No. Price 
15 1.56 1.312 1.61 630 374 Plastic |957-92531E-ND 957-925-010R031 of Digi-Key Each NorComp 
25 2.10 1.852 181 630 Aaa 957-2531E-ND 957-025-010R031 Fig./Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. 
7 2.74 25 181 630 a4 957-092TE-ND 957-009-020R121 1 | 50 | Male [1550RM-ND 9.19 7.93 5.39] 112-050-103-011 
50 2.65 2.406 181 735 543 Metalized |957-1521E-ND 957-015-020R121 2 | 50 |Female|1550RF-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-011 
Plastic |957-92521E-ND 957-925-020R121 3 | 50 |Female| 1550LF-ND 919 7.93 5.39 | 112-050-203-021 
No. Price 957-2521E-ND 957-025-020R121 RoHS Compliant 
ra Digi-Key Each NorComp 1] 50 | Male [1550RMA-ND 7.82 5.87 4.89] 112-050-103L017 
; 2 | 50 |Female|1550RFA-ND 7.82 5.87 4.89 | 112-050-203L011 
Eins a ypes arn: iit) _ fib 983 Series — 3 | 50 Female] 1550LFA-ND 7.82 5.87 4.89 | 112-050-203L021 
50 | Sey |Reannee Sibi dape apie lansnencoin ah: 4 | 50 | Male |1550LMA-ND 8.30 6.23 5.19 | 112-050-103L021 
Plastic : : : Plain Plastic or Metalized Plastic 
RoHS Compliant «May be used as a “Gender Changer,” pin-out . 
9 QO9UE-NDt 4.45 3.11 2.55 |982-009-010R031 changer, or standard backshell * Snap-together 955 Series — 
15 | Gray | 915UE-ND 5.01 3.55 292 |982-015-010R031 assembly * Half-clamp with self-tapping screws Quick Lock and Quick Release Post Kits 
37 | Plastic | 937UE-ND 5.77 4.22 3.45 |982-037-010R031 provides positive strain-relief + Available in ; : ‘ 
50 950UE-ND 5.90 4.32 352 |982-050-010R031 plain plastic or metalized for EMI/RFI shielding * New locking system allows single hand removal / mating 
e z “ with secure latching. Ideal for high vibration environments uA 
a] QO9UAE-NDt 7.30 5.41 4.47 | 982-009-020R121 toner inenelone= neh _ + 9 and 15 position allows 2-way cable exit Ss. 
15 | Shielded | 915UAE-ND 8.38 6.29 5.24 | 982-015-020R121 Size I B Cc D1 Cable Dia. «96 ani 97 position allovis S-way cable bt , 
25 |Metalized| 925UAE-ND 8.90 6.68 5.57 |982-025-020R121 9 1.25 38 T92 65 27 ae saad vaeutiicineladea 8 
37 | Plastic |937UAE-ND 10.03 7.63 6.54 | 982-037-020R121 7 156 131 19 7 A Dee eee ed ee ee te Oe 
50 950UAE-ND 10.99 837 7.17 |982-050-020R121 o75 350 199 63 ru sflulek Locks Require Quick Heleasé Fast kits 
t 9-pin does not have a 90° cable entry. 2.15 2.40 1.92 WE Al Conn. Dimensions — Inch 
me Size A B Ct D E 
‘ “at 9 1.740 0.606 0.984 1.299 0.354 
975 Series — ao (Be fae Norcom 15 [1.740 | 0.606 1.312 1.626 | 0.354 
i i ; 25 1.740 0.606 1.852 2.165 0.433 
Plastic or Metallized pet 937P-ND 278 2.40 983-037-010-031 37 1.740 0.606 2.500 2.815 0.433 
¢ 3-Way entry allows choice of entry options or ~ 
use of multiple cable entries RoHS Compliant No Price 
¢4~ 40 thumbscrews supplied with backshell 909PE-ND 1.76 1.13 983-009-010R031 é Digi-Key Each NorComp 
*Fully tapped assembly holes allow easy Plai 915PE-ND 1.97 1.31 983-015-010R031 Pi qT Part N 1 10 100 | Part Ni 
assembly, keeping manufacturing cost down ain | 925PE-ND 2.28 1.54 983-025-010R031 ms} type Fave. = ante. 
*Metalized plastic provides up to 60dB Plastic | go7pe-ND 348 240 983-037-010R031 Quick Locks 
shielding eee part aan 0-i0ROS4 9 955-090PE-ND 6.37 4.66 3.80 | 955-009-010R011 
: : 15 | Black /955-15QPE-ND 6.43 4.76 3.94 | 955-015-010RO11 
Connector Dimensions - Inch 909M2E-ND = 2.50 1.70 983-009-020R121 25 | Plastic |955-25QPE-ND 6.55 4.85 4.01 | 955-025-010R011 
Size A B C D E Metalized | S19M2E-ND 2.66 1.75 983-015-020R121 37 955-370PE-ND _—8.74_6.56_5.46 | 955-037-010R011 
oT 1.213 984 1.800 600 -300 Plastic 925M2E-ND 3.18 2.12 983-025-020R121 9 955-O90MPE-ND 9.31 6.99 5.82 | 955-009-020R121 
15 1.541 1.312 1.800 600 335 937M2E-ND 3.97 2.74 983-037-020R121 15 |Metalized|955-15QMPE-ND 10.01 7.30 6.26 | 955-015-020R121 
2 50h | ABs __ 1-800 £00 a Q50M2E-ND 4.73 3.30 983-050-020R121 25 | Plastic |955-250MPE-ND 1021 7.77 6.66 | 955-025-020R121 
: : : : : 37 955-370MPE-ND 13.57 10.68 8.95 | 955-037-020R121 
"A ae 9 955-O9QCE-ND 20.62 16.21 14.00 | 955-009-030R121 
E sad < i i 15 | Die 955-15QCE-ND 20.74 16.91 14.52 | 955-015-030R121 
OIA pemase POL KS Fear (oma D-Sub Backshell Design Kit 25 | Cast |955-250CE-ND 21.60 17.61 15.12 | 955-025-030R121 
as soe RIFF — aaa Each kit contains a backshell from several different Norcomp  |R@MS| | | 37 955-370CE-ND 30.03 24.64 21.56 | 955-037-030R121 
15 |Metalized |975-15MPA-ND 655 485 401 | 975-015-020R121 backshell series, and a quick reference guide. The data sheet for (2) Quick Release Post Kits (See Note) 
25 | Plastic 1975-25MPA-ND 670 4.96 4.11 | 975-025-020R121 each kit has a detailed list of what backshells are included. QLOCKPOST-1-ND... 
37 975-37MPA-ND 8.71 6.54 5.45 | 975-037-020R121 = QLOCKPOST-2-ND... 
9 975-09BPA-ND? 5.51 4.03 3.29 | 975-009-010R011 Digi-Key OLOCKPOST-3-ND 
15 | Black |975-15BPA-ND 5.51 4.03 3.29 | 975-015-010R011 Type Part No. 
25 | Plastic |975-25BPA-ND 5.51 4.03 3.29 | 975-025-010R011 Plastic DESIGNKIT-010-ND QLOCKPOST-5-ND... 
37 975-37BPA-ND 7.20 5.33 _4.41 | 975-037-010R011 Metalized Plastic DESIGNKIT-020-ND QLOCKPOST-6-ND 
+ 9 position has top cable entry only Die Cast DESIGNKIT-030-ND Note: See Data Sheets for Dimension Specifications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“yf NORCOMP Hardware 


ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


4-40 Internal 
Threads __ 


Figs Hex Nuts and 
.187(Across Washers Included: 
Flats) 
on bed re st 2 Flat Washers<—__, 
| 262 _| , / —-_ 1 Split Lock Washer —~s= 
4-40 UNC-2A B 
4-40 UNC-2A 2) |B 14-40 Hex Nut ~ oon 
Dim. - Inch Digi-Key Price Each NorComp Dim. - Inch Digi-Key Price Each NorComp 
Fig.| Description A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. IFig.| Description A B C | PartNo. il 10 100 |Part No. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hood (980, 981 and 994 Series) Male, 25-Position D-Sub 2.079 | 1.852 | 1.535 | CF25P-ND 2.88 1.96 1.54 |CF25P 
9-Pin, D-Sub or Ethernet = = — | 160-09SL-ND 1.77. 1.53 1.04 |160-009-002-031 5 | Male, 37-Position D-Sub 2.724 | 2.500 | 2.181 | CF37P-ND 3.42 2.28 1.86 |CF37P 
9-Pin, D-Sub or Ethernet = = — | 160-09SLA-ND® 218 1.46 1.15 |160-009-002R031 Male, 50-Position D-Sub 2.626 | 2.406 | 2.079 | CF50P-ND 3.74 2.58 2.11 |CF50P 
1 | 45-Pin, D-Sub or Ethernet | — | — | — | 12040A-NDe 1.82 1.17.90 | 160-015-003R031 _ Silicon Sealing Flange — RoHS Compliant 
25-Pin, D-Sub or Ethernet _ - — | 160-25SLA-ND® 2.50 1.70 1.31 | 160-025-004R031 sae Vea ee ins ae tag 0 3 ae 
2 | 2 Connectors Required — [| = [ = [72042A-nde 1.08 68.50 | 160-000-005R031 re ost : ‘ : i j : : 
onneerors Nequvre Duct Cover 5 | 95-Position 2.165 | 1.850 | 1583] SF25-ND 137 87 65 |SF25 
Female, 9-Position D-Sub | — | — | — | 909DCA-ND® 92 65 40] 160-000-209R000 Sf Postion Ee LSet Stet 
ns in ‘emale Coupling Nut — RoHS Compliant 
Female, 15-Position D-Sub | — _ — | 915DCA-ND® 1.25 80 58 | 160-000-215R000 = ; 
i 7 _| Brass Finish, Nickel Plated - = —_ | 160-06YCA-ND 36.21.14 |160-000-006R032 
3 | Female, 25-Position D-Sub | — = — | 925DCA-ND@ 90  .52  .38 | 160-000-225R000 7 - A 5 
a 4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer — RoHS Compliant 
Female, 37-Position D-Sub | — = — | 160-37FA-ND® 1.00 63 47 |160-000-237R000 = 7 
ne 8 | Steel Finish, Nickel Plated - - —_ | 160-01MYCA-ND 1.59.99 _.76 |160-000-001R031 
Female;-50-Position D-Sub | "<= _ — (MSOSOEENDS, 117 gfx 508s 160-000; 250000 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) — RoHS Compliant 
Male, 9-Position D-Sub =] — [= |te0-0sma-nDe 9255 40 | 160-000-109R000 Ea 2 ace 2 
Male, 15-Position D-Sub — | — | — | 160-15MA-ND@ 92 55 40 | 160-000-115R000| | 9 Clip - Stainless Steel | | — | — 160-02MA-ND 1.25 80 — 58 /160-000-002R031 
3 Male, 25-Position D-Sub 7 ~~ — | 160-25M-ND 55 48.32 | 160-000-125-000 Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
Male, 25-Position D-Sub — - — | 160-25MA-ND@ 95  .58 — .42 | 160-000-125R000 
es 10 | Nylon - = —_ | 163-01P-ND 25.15 —_.11_ | 163-001-000-000 
Male, 37-Position D-Sub _ _ — | 160-37MA-ND@ 1.00 63 47 |160-000-137R000 7 
Male, 50-Position D-Sub | — | — | — |160-SOMA-ND® 1.17 75 54 |160-000-150R000 #10 Female /Serewlock Assembly — Holts Compliant 
= Shielded D r : : = 187 | .312 | — | 160-10FA-ND 1.08 68  .50 |160-000-010R031 
_ felded Dust Cover 187 | 625 | — J 160-11FA-ND 137.87 65 |160-000-011R031 
Female, 9-Position D-Sub | — | — | — | 160-209F-ND 3.13 2.70 1.84 ]160-020-209-000 050 | 156 | — | 160-12FA-ND 117 75 54 |160-000-012R031 
Female, 9-Position D-Sub _ = — | 160-209FA-ND® 3.89 2.68 2.19 / 160-020-209R000 197 | 197 | — | 160-13FA-ND 4.00 63 .47 )160-000-013R031 
3 | Female, 15-Position D-Sub | — | — | — | 160-215F-ND 3.28 2.83 1.93 | 160-020-215-000 | | 41 | Steel Finish, Nickel Plated | .197 | .236 | — | 160-14FA-ND 1.01.63 46 |160-000-014R031 
Female, 15-Position D-Sub | — | — | — | 160-215FA-ND® 4.03 278 2.27 |160-020-215R000 497 1393 |) 160-1 SAND 1016346 1160-000-075R031 
Female, 25-Position D-Sub | — | — | — | 160-225F-ND 3.54 3.05 2.08 | 160-020-225-000 ‘497 | 433 | — | 160-16FA-ND 417 75 54 /160-000-016R031 
Female, 25-Position D-Sub | — - — | 160-225FA-ND® 4.23 2.95 2.42 | 160-020-225R000 197 | .520 | — | 160-17FA-ND 1.01 63.46 |160-000-017R031 
Male, 9-Position D-Sub = = — | 160-209M-ND 2.87 2.48 1.69 | 160-020-109-000 197 | .669 | — _ | 160-18FA-ND 1.33.84 .63 |160-000-018R031 
Male, 9-Position D-Sub _ _ — | 160-209MA-ND® 3.33 2.22 1.81 |160-020-109R000 4-40 Female Screwlock — RoHS Compliant 
3 | Male, 15-Position D-Sub — =— — |160-215MA-ND®@ 3.71 2.56 2.09 | 160-020-115R000 44 | Steel Finish, Nickel Plated 187 | .312 | — | SFSO4401NR-ND¢ 45 .26 17 |SFSO4401NR 
Male, 25-Position D-Sub — | — | — | 160-225M-ND 3.22 2.78 1.89 | 160-020-125-000 tee! Finish, Nickel Plate 197 | 197 | — |SFSO4404NR-ND¢ 45 —«.26_~—_—.17 |SFSO4404NR 
Male, 25-Position D-Sub _ - — | 160-225MA-ND@ 3.97 2.74 2.24 | 160-020-125R000 4-40 Thumbscrew — Steel Finish, Nickel Plated — RoHS Compliant 
Cover Flange — RoHS Compliant For 977/ 978/ 979 Series =i iy i ann. 
Female, 9-Position D-Sub | 1.209 | .984 | .642 | CFO9S-ND 2.66 1.75 1.42 | CFO9S L Backshells 118) 1028 ieearsieD) =o 2B 220) BO OOO OHOST 
Female, 15-Position D-Sub | 1.535 | 1.312 | .969 | CF15S-ND 2.76 1.87 1.52 |CFI5S M2.6 Thumbscrew — Steel Finish, Nickel Plated — RoHS Compliant 
4 | Female, 25-Position D-Sub | 2.083 | 1.852 | 1.512 | CF25S-ND 2.88 1.96 1.54 | CF25S For 970/972 Series = ty s ann. 
Female, 37-Position D-Sub | 2.728 | 2.500 | 2.157 | CF37S-ND 3.42 2.28 1.86 | CF37S 12 Backshells OMI) 800 HEED OBS SORE 00) |dlb0-000-00003t 
Female, 50-Position D-Sub | 2.626 | 2.406 | 2.059 | CF50S-ND 3.74 2.58 2.11 | CF50S Tool 
5 Male, 9-Position D-Sub 1.205 | .984 | .669 | CFO9P-ND 2.66 1.75 1.42 | CFO9P — | Insertion/Removal Tool 72020-ND 7.94 — _ — |180-901-170-000 
Male, 15-Position D-Sub _| 1.535 | 1.312 | .996 | CF15P-ND 2.76 1.87 1.52 [CF15P @ RoHS Compliant + Hex Nuts and Washers NOT Included 
P ll | l t rf GC t Cc t iH T Material: ¢ Insulator: Glass filled thermoplastic, UL 94V-0 rated * Shell: Steel, 
ara e n e ace on nec ors en ron Ics ype Nickel plated * Contacts: Copper alloy, 10y gold over 30p nickel 


ev « SSS ‘ Uy) & : 
as Gis SSS 8 Wey (Male Shown) 


ques 


Female Cable Receptacle: | Panel Mount Male Plug: (Female Shown) Discrete Wire IDC Solder- 
Male Cable Plug: * Com- | * Compatible with industry | * 0.103” (2.62mm) Mounting | Panel Mount Female Rec- Right Angle PCB Mount: | less: * Compatible with stan- 
patible with industry stan- | standard * Complete with | hole accepts #3 screw (not | eptacle: * Compatible with | Straight DIP Solder: * For | * Compatible with industry | dard terminating tools * Quick 
dard «Solder Cup *Com- | spring latches and cable | included) * Compatible with | industry standard * Complete | standard .062” (1.57mm) PC | standard * Metal shell for |solderless termination for 
plete with cable boot, shell | boot » Solder Cup * Can be | industry standard * Solder | with spring latches * Solder} mount Latch locks stan- | EMI/RFI shielding « Insulator |#24 or #26 AWG «Insulator 


and hardware used as panel mount Cup ° Insulator color: Blue Cup * Insulator color: Blue dard ¢ Insulator color: Blue color: Blue color: Gray 
No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | Contacts | Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
14 T1501A-ND® 4.18 2.88 2.35 | 110-014-103L001 36 as 1036PMA-ND® 5.25 3.84 3.14 | 111-036-113L001 
1 36 Male T1503A-ND® 4.23 2.92 2.38 | 110-036-103L001 50 as 1050PMA-ND@ 5.90 4.32 3.52 _| 111-050-113L001 
ey pUISOSANDS, 6.58 S180 S187 [110-0502 08E007 14 1014PFA-ND@ 3.42 228 1.86 | 111-014-213L001 
14 7T1507A-ND@ 4.56 3.18 2.61 | 110-014-203L001 5 24 1024PF-ND 2.97 2.57 1.75 | 111-024-213-001 
2 36 Female T1509A-ND® 5.06 3.59 2.95 | 110-036-203L001 24 Female 1024PFA-ND@ 3.60 2.48 2.03 | 111-024-213L001 
50 T1510A-ND@ 7.13 5.28 4.37 | 110-050-203L001 36 1036PFA-ND@ 5.01 3.55 2.92 | 111-036-213L001 
14 1014M-ND 2.51 2.16 1.47 | 111-014-103-001 50 1050PFA-ND@ 7.05 5.22 4.32 | 111-050-213L001 
a Un NOK: Sag Del ee 14 1014RM-ND 318 2.74 1.87 | 112-014-113-001 
24 1024M-ND 2.69 2.33 1.58 | 111-024-103-001 
3 Male 14 1014RMA-ND® 5.64 4.13 3.37 | 112-014-113R001 
24 1024MA-ND@ 3.21 2.14 1.75 | 111-024-103L001 
24 1024RMA-ND@ 5.13 3.71 3.04 | 112-024-113R001 
36 1036MA-ND@ 3.12 2.08 1.70 | 111-036-103L001 Male 
50 1050MA-ND@ 440 3.07 252 | 111-050-103L001 36 1036RMA-ND@ 5.72 4.18 3.41 | 112-036-113R001 
- - - 50 1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 | 112-050-113-001 
14 1014FA-ND® 3.15 2.10 1.72 | 111-014-203L001 
a AGIA res a en Bieo) |414-004.500004 6 50 1050RMA-ND@ 6.65 4.93 4.07 | 112-050-113R001 
4 24 Female 1024FA-ND@ 4.82 3.36 2.76 | 111-024-203L001 14 1014RF-ND 3.69 3.19 2.17 | 112-014-213-001 
36 1036FA-ND@ 3.60 248 203 | 111-036-203L001 14 1014RFA-ND® 5.77 4.22 3.45 | 112-014-213R001 
50 1050FA-ND@ 5.29 3.83 3.14 | 141-050-203L001 24 pavale 1024RFA-ND@ 5.29 3.83 3.14 | 112-024-213R001 
14 1014PMA-ND® 3.60 2.48 2.03 | 111-014-113L001 36 1036RFA-ND® 5.24 3.79 3.11 | 112-036-213R001 
24 1024PM-ND 452 3.90 266 | 111-024-113-001 50 1050RFA-ND® 6.95 5.15 4.26 | 112-050-213R001 
5 24 Male 1024PMA-ND@ 5.17 3.67 3.01 | 111-024-113L001 7 36 Male 1036CM-ND 10.18 8.78 5.97 | 110-036-193-001 
36 1036PM-ND 4.88 4.21 2.86 | 111-036-113-001 | RoHS Compliant 
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a ha ie No. of Digi-Key Price Each CONEC 
LOE D Su b Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 4 — High Density Crimp Shell 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ Con nectors 15 Male 626-1077-ND 3.21 2.14 1.75 163X10169X 
: 15 Female 626-1080-ND 3.92 2.70 2.21 164X11949X 
The dimensions of CONEC® D-subminiature connectors are according to DIN 41652 and to MIL-C-24308. The Subminiature 26 Male 626-1078-ND 3.92 2.70 2.21 163X10179X 
Connectors consist of a plug and socket connector and conform to IEC standard 48 B. These connectors are used in 26 Female 626-1081-ND 4.26 2.97 2.44 164X11959X 
industrial control systems, computer environment and in telecommunication equipment. Precision screw machine contacts 44 Male 626-1079-ND 2.73 1.85 41.50 163X10189X 
are gold plated over nickel. The product line is UL (E202784), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) approved. The 44 Female 626-1082-ND 3.71 2.56 2.09 164X11969X 
trapezoidal shaped shell is used for mechanical protection, electrical shielding and polarization. The CONEC connectors 
consist of plug and socket connectors with two or three rows. They are compatible and interchangeable with all Digi-Key Price Each CONEC 
D-Subminiature connectors on the market. Technical Data: Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper AWG Type Part No. 1 10 100 Part No. 


Alloy * Contact Finish: Hard-gold-plated over nickel * Shell: Steel tin plated * Working Voltage: 125V (D-Subminiature 


Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 60V (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) » Current Rating: 7.54 Standard Density Crimp Contacts 


UL (D-Subminiature Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 3.0A UL (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) 20~24| _Male GeAerileeie) 49 28 19 161A18299X 
+ Insulation Resistance: 5G Q * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Female 626-1075-ND 1.00 65 AT 162A18709X 
24 ~ 28 Male 626-1074-ND 56 .33 .22 161A18309X 
~ Female 626-1076-ND 1.12 -70 52 162A18719X 
High Density Crimp Contacts 
20 Male 626-1083-ND 36 .20 14 161A18009X 
Female 626-1084-ND 46 .28 19 162A18419X 
Tools 
No. of Digi-Key Price Each CONEC = 5 
Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. Digi-Key Price CONEC 
Fig. 1 — Solder Cup Description Part No. Each Part No. 
9 Male 626-1026-ND 2.98 2.02 1.59 163A11069X Hand Crimp Tool 626-1283-ND 501.47 360X10329X 
9 Female 626-1031-ND 3.30 2.20 1.80 164A10019X Insert/Positioner, Standard Density 626-1285-ND 91.26 360X20069X 
15 Male 626-1027-ND 3.51 2.34 1.91 163A11079X Insert/Positioner, High Density 626-1284-ND 104.92 360X10629X 
15 Female 626-1032-ND 4.32 2.98 2.43 164A10029X Extraction Tool for Std. Density Crimp Contacts 626-1282-ND 14.81 360X12009X 
25 Male 626-1028-ND 4.23 2.92 2.38 163A11089X Extraction Tool for High Density Crimp Contacts 626-1286-ND 137.79 360X10339X 
25 Female 626-1033-ND 5.36 3.92 3.20 164A10039X 3 
37 Male 626-1029-ND 5.59 4.09 3.34 163A11099X Filtered D-Sub Connectors 
37 Female 626-1034-ND 735 5.44 4.50 164A10049X 
50 Male 626-1030-ND 6.35 4.70 3.89 163A11109X CONEC?® Filter Connectors are the ideal solution to reduce or eliminate electro magnetic interference (EMI/ 
50 Female 626-1035-ND 9.24 6.93 5.78 164A10059X RFI). The complete series are UL (E 202784 CSA (LR 115000-1 and VDE (40000441) approved. Technical 
Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert Data: « Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy »* Contact Finish: Gold over nickel, 
9 Male 626-1036-ND 3.18 2.12 173 163A11269X solder area tin plated * Shell: Steel tin plated * Insulation Resistance: >1GQ @ 100 VDC * Current 
9 Female 626-1041-ND 3.68 2.54 2.08 464A10219X Rating: 5.0A (20°C), Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; 3.0A (20°C), High Density D-Sub 15 positions 
15 Male 626-1037-ND 3.89 2.68 2.19 163A11279X ¢ Temperature Range Working: -25°C ~ 105°C, Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; -25°C ~ 85°C, High 
15 Female 626-1042-ND 4.62 3.22 2.64 | 164A10229X Density D-Sub 15 positions 
25 Male 626-1038-ND 4.21 2.90 2.37 163A11289X = . 
25 Female 626-1043-ND 5.80 4.24 3.46 164A10239X No. of Digi-Key Price Each CONEC 
37 Male 626-1039-ND 6.01 4.39 3.59 163A11299X Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
50 | Male | — 626-1040-ND Bao 804. at7._|_tesArt90ex ie older cae 
ale ~ - . . . 
50 Female 626-1045-ND 9.67 706 6.05 | 164A10259x 9 Male Clee 9:22 6.92 5.76 | 241A26960X 
Fig. 1 — Solder Cup High Density with 4-40 Insert 9 Female 626-1007-ND 9.50 713 5.94 242A26860X 
15 Male 626-1046-ND 4.81 3.42 2.80 163A16649X 15 Male 626-1005-ND 11.70 9.00 7.54 241A26970X 
15 Female 626-1049-ND 5.93 4.34 3.54 164A17059X 15 Female 626-1008-ND 12.40 9.54 799 242A26870X 
2 avae ore eke 62 oo eat dean tooeene 25 Male 626-1006-ND 14.85 11.68 9.79 241A26980X 
‘emale - - 5K iy 5. 7 mt e 
44 Male 626-1048-ND 950 713 504 163A 16669X 25 Female 026, 1009-ND 1586 12.26 10.46 242A26880X 
44 Female 626-1051-ND 11.84 9.10 763_| 164A17079X Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert 
Fig. 2 — PC Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 9 Male 626-1010-ND 14.11 8.46 725 241A27120X 
9 Female 626-1052-ND 4.87 3.40 2.79 164A16569X 9 Female 626-1013-ND 11.36 8.65 741 242A27020X 
1 bemale bee eee NE ee ee get eet 15 Male 626-1011-ND 13.77 10.83 9.08 241A27130X 
2 Sa RES TSR TTT ETT TEETERTTT TEEPE 5 15 Female 626-1014-ND 14.43 11.35 9.52 | 242A27030Xx 
7 Was SCE — 605 708 X07 1 16SAT75D0X 25 Male 626-1012-ND 1747 13.50 1132 | 241A27140x 
9 Female 626-1058-ND 6.95 5.15 4.26 164A17939X 25 Female 626-1015-ND 17.56 14.22 11.92 242A27040X 
18 Male 626-1056-ND 8.06 6.05 5.04 163A17539X Fig. 2— PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
oe rene ee geen Pr oe eee ||| 4eeatecaee 9 Female 626-1016-ND 11.63 8.95 750 | 242415030X 
25 Female 626-1060-ND 10.76 8.19 702 164A17959X 15 Female 626-1017-ND 14.21 11.18 9.37 242A15040X 
Fig. 3 — High Density PC Mount Right Angle with 4-40 Insert 25 Female 626-1018-ND 21.72 1771 15.21 242A15050X 
15 Male 626-1061-ND 11.20 8.53 731 163A17769X Fig. 3 — PCB Mount Right Angle with 4-40 Insert 
15 Female 626-1 asen =. 2S " 9.87 8.27 164A18179X 9 Male 626-1020-ND 12.08 9.29 779 | 241A16060X 
‘ig. 4 — Crimp She! 1029-1 
9 Male 626-1063-ND 1.62 04 79 163X10019X a peg 626-1023-ND 13.86 10.90 9.14 242A17660X 
9 Female 626-1068-ND 1.86 1.20 ‘92 | 164X11769X 5 ale Gasket NLD Lege ALSO | james || Sead 070K 
15 Male 626-1064-ND 4189 {22 ‘oa | 163x10029Xx 15 Female 626-1024-ND 16.10 12.45 10.62 | 242417670X 
15 Female 626-1069-ND 1.97 1.31 1.01 164X11779X 25 Male 626-1022-ND 17.93 14.52 12.17 241A16080X 
25 Male 626-1065-ND 1.66 1.06 81 163X10039X 25 Female 626-1025-ND 20.52 16.13 13.93 242A17680X 
a7 | ‘Male | — 626-1066ND des i248 | 1eaXt0Odex aac eec adaater 
ale ~ | A F . 
37 Female 626-1071-ND 2.69 4.77 143 | 164X11799Xx 9 = 6265 000:NB) 12.40 9.54 799 | 243A10050X 
50 Male 626-1067-ND 3.30 2.20 1.80 163X10059X 15 x 626-1001-ND 14.30 11.25 9.43 243A10060X 
50 Female 626-1072-ND 3.30 2.20 1.80 164X11809X 25 = 626-1002-ND 17.47 14.15 11.86 243A10070X 


4-40 UNC 4-40 UNC 
4 


t + 8.0 +| 
Digi-Key CONEC Digi-Key Price Each CONEC 
Description Part No. Part No. ig.| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
D-Sub Covers 3 Male with Flange, 25-Pos. 626-1255-ND 5.77 4.22 3.45 | 165X14789X 
Male, 9-Pos. 626-1241-ND 1.46 94 711 165X13129X Female with Flange, 25-Pos. 626-1252-ND 6.21 4.55 3.71 | 165X14739X 
Female, 9-Pos. 626-1238-ND 1.52 99 72 | 165X12969X Screw Locking (2 Screws, 2 Washers, 2 Spring Rings, and 2 Nuts) 
1 Male, 15-Pos. 626-1242-ND 1.48 96 70 | 165X13139X 4 Screw Locking 4-40 UNC/13mm 626-1256-ND 84 55 40 | 160X10359X 
Female, 15-Pos. 626-1239-ND 1.52 99 .72| 165X12979X Screw Locking Bolt Set Packed 626-1257-ND 2.38 1.59 1.25 | 160X10329X 
Male, 25-Pos. 626-1243-ND 1.69 1.09 83 | 165X13149X D-Sub Clamp (2 Clamps, 2 Screws) 
Female, 25-Pos. 626-1240-ND 1.48 96 70 | 165X12989X 6 Steel Nickel Plated 626-1258-ND 1.12 73 54 | 160X10259X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1247-ND 2.15 1.43 1.13 | 165X16769X Slide Lock Kits 
Female with Flange, 9-Pos. 626-1244-ND 2.21 1.48 1.16 | 165X16719X 9-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) 626-1259-ND 1.97 1.28 1.01 | 160X10159X 
2 Male with Flange, 15-Pos. 626-1248-ND 2.37 1.61 1.25 | 165X16779X 15-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) 626-1260-ND 2.28 1.54 1.19 | 160X10169X 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1245-ND 2.44 1.65 1.28 | 165X16729X 9-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Male with Flange, 25-Pos. 626-1249-ND 2.37 1.61 1.25 | 165X16789X 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1262-ND 2.11 1.41 1.11 | 160X10689X 
Female with Flange, 25-Pos. 626-1246-ND 2.18 1.46 1.15 | 165X16739X 6 15-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Hood - Water Resistant, Shielded for EMI/RFI 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1263-ND 2.11 1.41 1.11 | 160X10699X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1253-ND 5.85 428 3.49] 165X14769X 25-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Female with Flange, 9-Pos. 626-1250-ND 6.33 469 3.88] 165X14719X 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1264-ND 2.21 1.48 1.16 | 160X10709X 
3 Male with Flange, 15-Pos. 626-1254-ND 5.67 415 3.38 | 165X14779X __ | Slide Lock Bolt (set of 2) 626-1265-ND 84 55 40 | 16-000640 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1251-ND 6.40 4.68 3.82 | 165X14729X Slide Lock, Nickel Plated 626-1221-ND 69 At 28 | 165X10119X 
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PALES 

a The increasing market and the many different applications require a large selection of hoods. CONEC® manufactures one of the 
SONI hess D-S u b Backs h el | Ss largest selection of products in the industry. CONEC hoods are also UL (E202784) and CSA (LR 115000-1) approved. 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ 


Metal Hood with Straight Exit: emvrri shielding and Jack Screws Plastic Hood Straight Black: gig space inside Plastic Hood Gray: 9-Position with top cable exit, 15-50 Positions with 


Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT side cable exit. 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 * Temperature UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated » 2x Screw for Strain Specifications: * Hood: PC UL 94 V-1, Gray * Hood Plug: PC UL 94 V-1, Gray 


Range: -40°C ~ 120°C Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated » 1x Strain  Jackscrew: Brass, Nickel Plated * Screw for Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
- - Relief: Steel, Nickel Plated * Cover Screw: Steel, Nickel Plated « Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
No. of Dimensions - mm Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 90°C 
Pins A B c No. of Dimensions - mm 
9 31.0 | 250 | 407 No.of | ___Dimenstons = mm___ Ping: [0A ||/ 1B) Gl] Dl | ae 
ins 9 31.2 | 25.0 | 35.0 | 15.6 | 8.0 
15 39.5 | 333 | 429 9 [329 | 250 | 418 | 163 | 11.0 15 | 39.5 | 33.3 | 40.2 | 156 | 8.0 
25 534 | 470 | 497 is 412 333 478 163 110 25 | 53.2 | 47.0 | 45.4 | 15.6 | 10.0 
i . . E < 37 69.7 | 63.5 | 45.4 | 15.6 | 10.0 
37 70.9 63.5 54.6 37 [714 | 63.5 | 57.8 | 18.7 | 15.0 
50 [69.0 | 67.7 | 57.8 | 19.5 | 14.0 No. of Digi-Key Price Each CONEC 
No. of Digi-Key Price Each CONEC = - Pins Type | PartNo. i 10 100 | Part No. 
Rios |Typels Marti: OOO aria Haze Type nh eey gies Ea et (CONE 9 | TopExit} 626-1205-ND 3.80 2.62 2.14] 165X11869XE 
9 Straight 626-1176-ND 5.75 4.20 3.43 | 165X02609XE = ‘ Gray 
15 | stale | S26-117-ND 6.80 5.04 4.17 | 165X02619XE 8 Fade «85 (SST 288 | 165x1S369XE 15 | Dual | -S261206ND)) 9.60 248 2.03 | 165K11879XE 
25 | tines | 626-1178-ND 6.88 5.09 4.21 |165x02629XE 5 | ctraight [feaemumeegees 522 3.69 3.09 | 165X13379XE > oy ee pe oe ie esi 
37 626-1179-ND 8.66 6.50 5.42 | 165x02639XE 25: Black 626-1197-ND 5.29 3.83 3.14 | 165X13389XE 5 : . 
37 626-1198-ND 6.08 445 3.63 | 165X13399XE 
; Paes : 50 626-1199-ND 6.08 4.45 3.63 | 165X13409XE One Piece Plastic Hood: with straight Entry 
45° Metallized with Side Exit: emvrri Shielding with Jack Screws 
Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable Ned Pimensions a1 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 « Temperature Plastic Hood, 90° Black: with side cable exit, big space inside Pins ay = 2 a 
Range: -40°C ~ 120°C Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT 15 39.3) 333 1 254) 127 
- - UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 25 53.2 | 47.0 | 317 | 12.7 
No. of Dimensions - mm Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated » 1x Strain 37 69.4 635 | 38.1 | 127 
Pins A B C Relief: Steel, Nickel Plated 50 67.1 61.1 | 38.1 | 15.5 
9 31.0 25.0 37.2 Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 90°C 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 
15 39.5 33.3 41.2 No. of Dimensions =m at Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
25 53.2 | 47.0 | 41.2 Pins By CTD Tey ce - 9 626-1225-ND 4.23 2.95 2.42 165X10389XE 
2 a7 | eas | ato 9 25.0 [41.8 [16.3 | 5.6 | 15 | straight | 626-1226-ND 4.20 2.93 2.40) 165x10399XE 
= x 15 33.3 | 47.8 [16.3 | 8.6 2 . ~, 25 Entry | 626-1227-ND 4.23 2.95 2.42) 165X10409XE 
i 4 k : < Black : | 
No. of Digi-Key Price Each CONEC al ae a nee ue : : », 37 lack | 626-1228-ND 4.79 3.34 2.74] 165X10419XE 
Pingel eryned Part Na’ 1+ 10 100 |PartNo. 5 | 57.8 | 18.7 | 15. SSS 50 626-1229-ND 5.46 3.99 3.26| 165X10429XE 
61.1 | 57.8 | 19.5 | 14.0 as 
9 626-1180-ND 5.75 4.20 3.43 | 165X02689XE 
15 | * | 626-1181-ND 5.80 4.24 3.46 |165X02699XE Digi-Key Price Each CONEC One Piece Plastic Hood: with side Entry 
Metal- Part No. ‘il 10 Part No. 
25 iced 626-1182-ND 5.90 4.32 3.52 | 165X02709XE No.of Di 7 
ize -1200- 0. of imensions - mm 
37 626-1183-ND 8.66 6.50 5.42 |165X02719XE Gee _ Gehl eel 8Xe Pins (AB TC OD aE 
626-1201-ND 3.69 165X13429XE 
9 | 30.9 | 25.0 | 25.4/ 12.7 71 
4 . ; ; 626-1202-ND 3.83 165X13439XE 15 139.3] 3331 25.4] 127 94 
Plastic Hood 45° Black: shielded Version with Metal Screw 626-1203-ND 4.45 165X13449XE 25 153.2 | 47.0] 31.7| 12.7 | 125x91* ‘ 
Specifications: * Hood: PC GF 20 UL 94 V-0; Black « Full Metal Screw: Ms 58 See 
c : 626-1204-ND 4.45 165X13459XE 37 | 69.4 | 63.5 | 38.1| 12.7 | 17.6x9.1* Se 
Hard, Nickel Plated * Cable Clamp: Cu Ni 18 An 20 » Screw for Cable Clamp: ; 
Steel, Nickel Plated 50 | 67.1 | 61.1 | 38.1} 15.5 | 18.6 x 11.9* * cable entry is oval 
No. of Dimensions - mm Plastic Hood, Black: Top and Side Exit with Jack Screws or Slide lock, No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins ri m lee2o ae big space inside Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Z peas 9 626-1230-ND 4.03 2.78 2.27 | 165X10439XE 
| 3990 lomo lanes 1440: a0 Dual Exit with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black fell Pern 454 303 248 | 165X410449XE 
¥ : I ‘ ‘ Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated Side a . i 
- ape aaa anos deo oo * Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated * Jack Screw: Brass, Nickel 25 | Entry | 626-1232-ND 4.23 2.95 2.42 | 165X10459XE 
: ; : ell bes Plated 37 | Black | 626-1233-ND 5.16 3.73 3.06 | 165X10469XE 
ra arEEE NCEE Dual Exit with Side-lock: «Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black au BECESND 4.40 3.07 2.52 | 165X10479XE 
a WF Wee 0 «Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
Pins | Type | PartNo. 110-100 | Part No. * Spring: Steel, Nickel Plated » Side Lock: Steel, Nickel Plated * Screws: Steel, 
9 468 626-1184-ND 7.88 5.67 4.73 | 165X00779XE Nickel Plated 
15 626-1185-ND 948 7.11 5.93] 165X00789XE Dual Exit, Metallized with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS 


UL 94 V-0, Metallized * Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Metallized * Cable Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated * Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated 
" * . 3 « Jack Screw: Brass, Nickel Plated 

Plastic Hood with Straight Exit: straight cable Exit with Jack 
Screws 


No. of Dimensions - mm 
Specifications: Black: * Hood: Polyamid + GF/Black « Jackscrew: Brass, Pins A B C D oE 
nickel plated »* Nut: Brass, Nickel Plated ¢ Strain Relief: Steel * Pan-Head 9 32.01 250 | 3071155175 
Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Brass, Nickel Plated 15 40.01 3331 4121155 195 
Metallized: * Hood: ABS VO. Metallized »* Cable Strain Relief: Steel, Nickel 3515421 470 1 4521155 1120 
Plated ° Jack Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Steel, 37 7061 635 15021155 1140 
Nickel Plated : : 
ri 7 Digi-Key Price Each 
No. of Dimensions - mm 
Pins A B Cc D E Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
9 34.0 | 25.0 |27.75| 14.5 | 8.5 626-1209-ND 456 3.18 2.61 | 165X11239XE 
15 | 42.3 | 33.3 |39.75| 14.5 | 10.0 Dual Exit 
25 | 56.0 | 47.0 [39.75] 14.5 | 10.5 . 626-1210-ND 440 3.07 2: 165X11249XE Shell- Di jane 
37_|725 | 635 [30.75] 145 | 105 Plastic an ese 
501 70.0 1 614 150001 2101 105 Black | 26-1211-ND 5.17 3.67 465X11259XE : 99 132.001 3200 
1s | i f 24.00 | 22.00 
Rowan Digi-Key Prcelcach CONEC 626-1212-ND R 3.98 3. 165X11269XE 74001 35-00 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 626-1187-ND 5.41 3.96 3.23| 165X10139XE Dual Exit | 8261212-NDI 6.28 4.65 3.85 | 165X11279XE 
2 4 fl No. of Digi-Key Price Each CONEC 
: Straight ia se _ ee be - pecerate with | 626-1214-ND 6.35 4.70 3.89 | 165X11289XE Fig.| Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
5 -1189- 5. : 51 | 165X1015 Side-lock 1/9 626-1235-ND 2.64 1.79 1.45/16! 
Black ‘5 | DL Entry 5: i Yi -45 | 165X13219XE 
37 626-1190-ND 6.30 4.67 3.86] 165X10169XE and BAB i IGSRULEIOKE 2| 25 | Black |626-1236-ND 2.66 1.75 1.42 | 165X13239XE 
acl Water Resistant Hoods 
50 626-1191-ND 10.53 8.02 6.87} 165X10179XE 626-1216-ND 165X11309XE 
9 Black |626-1173-ND$ 16.28 12.58 10.73 | 165X14819XE 
9 Straight | 626-1192-ND 8.00 5.76 4.80} 165X10909XE Rae 3} 15 | Black )626-1174-ND$ 15.44 11.94 10.18 | 165X14829XE 
. Li 15 ual Exit 25 | Black |626-1175-ND$ 15.88 12.28 10.47 | 165X14839XE 
- Metal cocieeog 802 6.02 5.01) 165X10919XE Metallized 626-1218-ND 7. E 55 | 165X11329XE Assembly Tool _|626-1322-ND 3.83 1.46 1.15 | 360X30009X 
25 | lized | 626-1194-ND 8.45 6.34 5.28] 165X10929XE ee ee : 
$Tool required for assembly 


More Product Available Online: www.digikey.com 
290 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


- Com bination Wire Size Digi-Key Price Each CONEC 


CO 


wet go oy (AWG) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
= Power Contacts - Crim 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ D Sub Connectors P 
8~10 Pin 626-1151-ND 2.15 1.43 1.13 131011049X 
Combination D-Subminiature connectors are available in a variety of applications. The design allows a 8~10 Socket 626-1155-ND 2.88 1.89 153 4132C11049X 
combination of signal, high current, high voltage and coaxial contacts. Features: * Saves Space « Cost factor, ~ ‘ 4 fF 
one item as compared to several different connectors * Contacts are screw machine type * The complete 10~ 12 Fin e261 SOND 2.18 146 115 131011039X 
program is UL (E228329, UL 1977), UL (E202784, UL 1863), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) 10 ~ 12 Socket 626-1154-ND 2.56 1.68 1.36 132C11039X 
approved Specifications: « Insulator: PBTP, GV (ULV94V-0) * Shell: Steel »* Shell Plating: Tin Plated 12~14 Pin 626-1149-ND 2.18 1.46 115 131011029X 
* Contact Plating: Gold over Nickel * Contact Material: Copper Alloy * Mating cycles: 500 12~14 Socket 626-1153-ND 2.47 1.68 1.30 132C11029X 
16 ~ 20 Pin 626-1148-ND 2.15 1.43 1.13 131011019X 
Contact Arrangement 16 ~ 20 Socket 626-1152-ND 2.56 1.68 1.36 132C11019X 


502 Power Contacts - Coaxial 


O OOOO = Pin 626-1156-ND 5.17 3.67 3.01 131J20019X 
= Socket 626-1160-ND 5.42 3.85 3.16 132J20019X 
5W5 


2W2C 3W3 


= Pin 626-1157-ND 5.45 3.94 3.24 131J20029X 
= Socket 626-1161-ND 5.95 4.36 3.55 132J20029X 
= Pin 626-1158-ND 5.43 3.98 3.24 131J20049X 
OOO000000 O8%O OO a Socket 626-1162-ND 6.08 4.45 3.63 _| 132J20049x 
8ws ow4 13W3 17W2 752 Power Contacts - Coaxial 
_— Pin 626-1159-ND 5.69 4.17 3.40 131J30019X 
= Socket 626-1163-ND 5.54 4.05 3.31 132J30019X 
COO BOO QORRRREOO LEQ99229 
417W5 21WAG 24W7 Tools 
Digi-Key Price CONEC 
Description Part No. Each Part No. 
Hand Crimp Tool for High Power Contacts 626-1287-ND 597.53 360X10409X 
Insert Tool for High Power Contacts 626-1288-ND 247.96 360X20029X 
Hand Crimp Tool for Coaxial Contacts 
(Outer Conductor) 626-1290-ND 396.04 360X10519X 
Hex Die Tool Insert 626-1291-NDt 224.47 360X11019X 
Contact Digi-Key Price Each CONEC Hex Die Tool Insert 626-1292-NDt 213.09 360X11029X 
Arrangement Type Part No. 1 10 100 Part No. Extraction Tool for Coaxial, 
Fig. 1 — Crimp Style (Power Contacts Sold Separately) High Power and Voltage Contacts 626-1289-ND 119.20 360X10319X 
2W2C Male 626-1094-ND 2.52 1.67 1.29 | 302W2CPXX99A10X t Choice based on contact part number 
2W2C Female 626-1093-ND 2.48 1.65 1.30 | 302W2CSXX99A10X 
2W2C Female 626-1095-ND 3.46 2.27 1.84 | 302W2CSXX99A30X 
3w3 Male 626-1102-ND 2.45 159 1.25 | 3003W3PXX99A10X D-Sub Gen der Changers 
3W3 Female 626-1101-ND 2.57 1.72 1.35 | 3003W3SXX99A10X 
3W3 Female 626-1103-ND 3.50 2.38 1.93 | 3003W3SXX99A30X 
3W3 C Male 626-1098-ND 2.65 1.72 1.35 | 303W3CPXX99A10X ce A 
3W3 C Female 626-1097-ND 2.58 1.68 1.32 | 303W3CSXX99A10X ee << 
3w3C Female 626-1099-ND 3.55 2.34 189 | 3083W3CSXX99A30X A LY EC 
5W5 Male 626-1106-ND 2.48 1.61 1.27 | 3005W5PXX99A10X NO © 
5W5 Female 626-1105-ND 2.83 1.92 1.48 | 3005W5SXX99A10X i: 
5W5 Female 626-1107-ND 3.75 2.55 2.00 | 3005W5SXX99A30X 
8ws Male 626-1110-ND 3.06 2.07 1.60 | 3008W8PXX99A10X No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each CONEC 
8ws Female 626-1109-ND 3.20 2.10 1.70 | 3008W8SXX99A10X Fig.| Pos. |Type A B Cc Part No. il 10 100 | Part No. 
8ws Female 626-1111-ND 3.99 2.66 2.17 | 3008W8SXX99A30X Standard Density 
Fig. 2 — Solder Cup (Power Contacts Sold Separately) 9 31.19 25.00 6.12 | 626-1085-ND 2.95 2.00 1.57 | 320X12509X 
15 39.52 33.30 6.12 | 626-1086-ND 3.04 2.06 1.62 | 320X12529X 
2 4 M-M 
7W2 Male 626-1114-ND 3.87 2.58 2.11 3007W2PCM99A10X 1 25 53.42 47.04 5.99 | 626-1087-ND 3.89 268 2.19 | 320x10549X 
awe Female [Meza Ne 484 3.34 2.73 | 3007W2SCM99A10X 37 69.70 63.50 5.99 | 626-1088-ND 5.01 3.50_—_2.87 | 320X12549X 
7W2 Female 626-1115-ND 763 5.14 4.30 | 3007W2SCM99A30X 9 31.19 25.00 6.00 | 626-1089-ND 2.88 196 7154 | 320X12519x 
owa Male CAPA ies $66 2.44 = 1.99" | S008W4PCM99A10X >| 15 | pp] 39.52 33.30 6.00 | 626-1090-ND 273 182 1.49 | 320x12539x 
ow4 Female 626-1117-ND 4.99 3.44 2.81 3009W4SCM99A10X 25 53.42 47.04 6.00 | 626-1091-ND 4.03 2.78 2.27 | 320X10559X 
13W3 Male 626-1126-ND 5.10 3.55 2.92 | 3013W3PCM99A10X 37 69.70 63.50 6.00 | 626-1092-ND 5.20 3.69 3.03 | 320X12559X 
13W3 Female 626-1125-ND 6.68 489 3.99 | 3013W3SCM99A10X High Density 
17W2 Male 626-1122-ND 6.00 4.26 3.49 | 3017W2PCM99A10X 1 | 15 |M-M| 30.86 25.00 6.10 | 626-1297-ND 414 2.89 2.37 | DAH1PPAARO4A 
de Female Roca Ui2aaNcy 8.23 6.09 5.04 | 3017W2SCM99A10X 2 | 15 [FF] 3086 25.00 5.80 | 626-1296-ND 4.37 3.11 2.55 | DAHISSAAXO1A 
17W5 Male 626-1130-ND 5.89 4.18 3.43 | 3017WS5SPCM99A10X 
17W5 Female 626-1129-ND 767 5.61 4.58 | 3017WS5SCM99A10X 
21WA4 Male 626-1134-ND 7.20 5.27 4.30 | 321WA4PCM99A10X W i 
21WA4 Female 626-1133-ND 6.78 4.88 4.15 | 321WA4SCM99A10X ie Paaeiants 
24W7 Male 626-1138-ND 712 5.21 4.25 | 3024W7PCM99A10X D- n n t r. 
24W7 Female 626-1137-ND 9.63 6.93 5.78 | 3024W7SCM99A10X u b o ec o s 
Fig. 3 — PC Mount - Right Angle Electronic equipment that is used in harsh outdoor or indoor 
environments, require connectors that can withstand moisture, 
2w2C 626-1096-ND 9.25 6.85 5.67 | 302W2CSXX56N40X dust and other elements that cause connectors to fail. CONEC® has 
3W3 626-1104-ND 11.54 8.66 722 | 30083W3SXX56N40X developed the new water resistant connector system. The water 
3W3C Female 626-1100-ND 41.18 8.39 6.99 | 303W3CSXX56N40X resistant connectors meet IEC 529-IP67 specifications. This series of 
SW e2e-106ND 15481178 10.10 | sooswssxxsndox | ] Yate ecat cme cane sesh ape naps 
nN? e2e SEND 12.19 9.15 762 | 3007W2SCT5EN40X applies special sealing procedures to seal the connectors. 
ene Gehan ero: Ged Se neOue ee men an The program is UL (202784) and CSA (LR115000-1) approved. 
ow4 626-1120-ND 15.66 12.05 10.10 | 3009W4SCT56N40X . 
ie Female ele vee eo en pegs Cea aes etre er iter GF UL 94 VO * Contacts C All Contact Finish Hard Gold Plated Nickel * Shell Brass/ 
Sania * Insulators Polyester Contacts Copper Alloy * Contact Finish Hard Gold Plated over Nickel * Shell Brass, 
trwe Bosh 1683) 12.94 10.65 | S017 WeSC TSENIOX Steel Shell Plating Tin Plated * Working Voltage 125V + Current Rating 5A (20°) Insulation Resistance >5 GO 
17W5 626-1132-ND 21.36 16.51 14.08 3017WSSCT56N40X * Operating Temperature -40°C ~ 105°C * Degree of Protection Requirements according to ICE 529-IP 67 
21WA4 626-1136-ND 21.89 16.92 14.43 | 321WA4SCT56N40X 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Wire Size Digi-Key Price Each CONEC Fig. Positions Type Part No. 1 10 100 Part No. 
(awe) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. Solder Cup 
P c Solder C 9 Male 626-1164-ND 13.75 10.57 8.86 | 6STDO9PCM99B30X 
ower Contacts': Solder'Gup 9 Female | 626-1167-ND 12.83 9.77 8.37 | 6STDO9SCM99B30X 
8~10 Pin 626-1143-ND 2.24 1.50 1.18 131C10049X 1 15 Male 626-1165-ND 16.02 12.60 10.56 | 6STD15PCM99B30X 
8~10 Socket 626-1147-ND 2.56 1.68 1.36 132010049X 15 Female 626-1168-ND 15.57 11.98 10.04 | 6STD1SSCM99B30X 
10 ~ 12 Pin 626-1142-ND 2.15 1.43 1.13 131C10039X 25 Male 626-1166-ND 18.48 14.28 11.97 | 6STD25PCM99B30X 
10 ~ 12 Socket 626-1146-ND 2.56 1.68 1.36 132C10039X 25 Female 626-1169-ND 18.35 14.18 11.89 | 6STD25SCM99B30X 
12~14 Pin 626-1141-ND 2.28 154 4.19 | 131C10029x PC Mount - Right Angle 
12~14 Socket 626-1145-ND 2.85 1.94 1.52 132C10029X 9 Female 626-1170-ND 15.16 11.92 10.00 | 6STDO9SCT99S40X 
16 ~ 20 Pin 626-1140-ND 2.18 1.46 115 131010019X 2 15 Female 626-1171-ND 18.50 14.30 12.20 | 6STD1S5SCT99S40X 
16 ~ 20 Socket 626-1144-ND 2.56 1.68 1.36 132C10019X 25 Female 626-1172-ND 22.05 1785 14.97 | 6STD25SCT99S40X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 291 


® 1 No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 
Amphenol Commercial Products Fig.| Pins | Type mm | Part No. 1 10 100 | Part No. 
i 15 | Female | 39.14 |L77DA15SU-ND 7.25 5.31 4.33 | L77DA15SU 
Eset Environment 25 | Male | 53.04 |L717DB25PU-ND 731 5.34 4.36 | L717DB25PU 
2 | 25 | Female) 53.04 |L77DB25SU-ND 10.06 7.55 6.29 | L77DB25SU 
onnectors 37 | Male | 69.32 |L717DC37PU-ND 11.30 848 7.07 | L717DC37PU 
37_| Female | 69.32_|L77DC37SU-ND 14.19 10.80 9.26 | L77DC37SU 
PCB Mount, Right Angle - High Density 
15 | Male | 30.8 |17EBH-015-P-AM-0-10-ND 715 5.30 4.38 | 17EBH-015-P-AM-0-10 
15 | Female | 30.8 | 17EBH-015-S-AM-0-10-ND 5.80 4.24 3.46 | 17EBH-015-S-AM-0-10 
3 | 26 | Male | 39.2  |17EBH-026-P-AM-0-10-ND 955 7417 5.97 | 17EBH-026-P-AM-0-10 
26 | Female} 39.2 | 17EBH-026-S-AM-0-10-ND 810 5.84 4.86 | 17EBH-026-S-AM-0-10 
44 | Male | 53.1. |17EBH-044-P-AM-0-10-ND 12.90 9.82 8.42 | 17EBH-044-P-AM-0-10 
44 | Female} 53.1 | 17EBH-044-S-AM-0-10-ND 9.70 7.28 6.06 | 17EBH-044-S-AM-0-10 
Solder Cup - High Density 
15 | Male | 30.8 |17EHD-015-P-AA-0-00-ND 1.80 1.22 96 | 17EHD-015-P-AA-0-00 
15 | Female | 30.8 | 17EHD-015-S-AA-0-00-ND 1.83 1.22 1.00 | 17EHD-015-S-AA-0-00 
4 | 26 | Male | 39.2 |17EHD-026-P-AA-0-00-ND 2.69 1.88 1.54 | 17EHD-026-P-AA-0-00 
26 | Female} 39.2 | 17EHD-026-S-AA-0-00-ND 293 2.02 1.65 | 17EHD-026-S-AA-0-00 
44 | Male | 53.1 |17EHD-044-P-AA-0-00-ND 5.04 3.51 2.88 | 17EHD-044-P-AA-0-00 
44 | Female} 53.1 | 17EHD-044-S-AA-0-00-ND 4.68 3.42 2.79 | 17EHD-044-S-AA-0-00 
Solder Cup - Machined Contacts 
. aS ; 9 | Male | 30.81 |L717DE09P-ND 546 381 3.12 |L717DE09P 
Mounting Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Type Deeerintion Part No. 1 fa gm Oat: 9 | Female} 30.81 |L77DE09S-ND 6.68 4.74 3.89 | L77DE09S 
15 | Male | 39.14 |L717DA15P-ND 5.78 410 3.36 |L717DA15P 
D-Subs 15 | Female | 39.14 |L77DA15S-ND 6.86 5.02 4.10 | L77DA15S 
1 Receptacle MDB-E09SA-700-ND 12.63 9.61 8.24 | MDB-E09SA-700 5 [25 | Male | 53.04 |L717DB25P-ND 9.82 6.97 5.72 |L717DB25P 
2] PCB | Receptacle with Dust Cap | MDB-E09SA-760-ND 16.58 12.75 10.69 | MDB-EO9SA-760 25 | Female | 53.04 |L77DB25S-ND 40.68 8.01 668 |L77DB25S 
2 Plug with Dust Cap _| MDB-EO9PA-760-ND 11.66 897 7.52 | MDB-EO9PA-760 37 | Male | 6932 |L717D¢37P-ND 4188 8.91 7.43 |L717D¢37P 
37 | Female} 69.32 |L77DC37S-ND 14.72 11.32 9.49 | L77DC37S 
Mounting Dimensions -mm_ | Digi-Key Price Each Amphenol 50 Male 66.93 |L717DD50P-ND 15.80 12.15 10.18 | L717DD50P 
Fig.) Type LW H_| PartNo. 1 10 100 | Part No. 50 | Female} 66.93 |L77DD50S-ND 21.32 16.48 14.06 | L77DD50S 
RJ45 Jacks Solder Cup - Stamped and Formed Contacts 
PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5380-01-ND 10.54 791 6.59 | MRJ-5380-01 9 | Male | 30.84 |G17S0910110EU-ND 266 2.03 1.45 | G17S0910110EU 
PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5381-01-ND$ 11.02 8.27 6.89 | MRJ-5381-01 9 | Female} 30.84 | G17S0900110EU-ND 2.36 148 1.10 | G17S0900110EU 
3 PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5385-01-NDt —'11.26 8.45 7.04 | MRUJ-5385-01 15 | Male | 39.24 |G17S1510110EU-ND 298 182 1.33 | G17S1510110EU 
20 Pos. Header] 59.20 45.00 19.00 | MRJ-5580-01-ND 25.81 20.28 ‘17.52 | MRJ-5580-01 | 15 | Female | 39.24 |@17S1500110EU-ND 312 2.03 1.45 | G17S1500110EU 
RJ45 48.62 29.00 20.76 | MRJ-5780-01-ND 19.27 14.90 12.71 | MRJ-5780-01 25 Male 53.04 | G17S2510110EU-ND 3.43 212 1.59 |G17S2510110EU 
USB Shielded A Receptacles 25 | Female} 53.04 |G17S2500110EU-ND 3.51 246 1.62 | G17S2500110EU 
PCB 16.20 30.00 18.00 | MUSB-A111-30-ND 10.10 7.69 6.59 | MUSB-A111-30 37 | Male | 69.32 | G17S3710110EU-ND 5.48 3.66 2.88 | G17S3710110EU 
4 |14 Pos. Header| 50.20 37.00 18.00 | MUSB-A211-30-ND 20.62 16.70 -~—«14.00 | MUSB-A211-30 37_| Female | 69.32 _ | G17S3700110EU-ND 5.30 3.44 2.70 | G17S3700110EU 
USB A Recept. | 47.21 30.00 18.00 | MUSB-A311-30-ND 20.50 16.60 +—- 13.91 | MUSB-A311-30 Crimp 
Vertical PCB | 16.20 30.00 18.00 | MUSB-A511-00-ND§ 10.25 7.38 6.15 | MUSB-A511-00 9) Mae | 3081 JU7PAREOOPIND 68726 [L777-BRE-OO-P 
Stacked USB Shielded A Receptacles 9 | Female | 30.81 | L177-RR-E-09-S-ND 56 37 .26 | L177-RR-E-09-S 
PCB 19.20 30.50 21.00 | MUSB-C111-30-ND 10.15 7.31 6.09 | MUSB-C111-30 15 | Male ) 39.14 | L777-RR-A-15-P-ND 66 0 4531 | L777-RR-A-15-P 
4 |14 Pos. Header] 49.70 30.50 21.25 | MUSB-C211-30-ND 21.08 +~=—-17.07_~—s- 14.31: | MUSB-C211-30 15 | Female | 39.14 | L177-RR-A-15-S-ND 66 45 31 | L177-RR-A-15-S 
USB A Recept. | 46.60 30.50 23.30 | MUSB-C311-30-ND 20.58 += 16.66_~—- 13.97 | MUSB-C311-30 7 (25 | Male | 53.04 [L777-RR-B-25-P-ND 105 71-49 | L777-RR-B-25-P 
$1 Yellow, 1GreenLED  2GreenLEDs  § No Shield 25 | Female} 53.04 |L177-RR-B-25-S-ND 70 47 33 | L177-RR-B-25-S 
37 | Male | 69.32 |L777-RR-C-37-P-ND 156 1.04 80 | L777-RR-C-37-P 
D S Cc 37 | Female | 69.32 |L177-RR-C-37-S-ND 156 1.04 80 | L177-RR-C-37-S 
= nn tor: 50 | Male | 66.93 |L777-RR-D-50-P-ND 3.30 2.31 1.89 | L777-RR-D-50-P 
ub ] ectors 50 | Female} 66.93 |L177-RR-D-50-S-ND 3.30 231 1.89 | L177-RR-D-50-S 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Pins Material mm Part No. 1 10 100 | Part No. 
Backshells 
9 30.91 17E-1657-09-ND 670 4.62 3.77 | 17E-1657-09 
15 Bis Gast 39.24 | 17E-1657-15-ND 7.08 4.94 4.05 | 17E-1657-15 
25 53.09 | 17E-1657-25-ND 8.66 6.15 5.04 | 17E-1657-25 
37 69.44 | 17E-1657-37-ND 10.32 7.55 6.16 | 17E-1657-37 
9 30.91 17E-1724-1-ND 3.01 1.98 1.60 | 17E-1724-1 
15 39.24 | 17E-1725-1-ND 3.38 2.29 1.86 | 17E-1725-1 
g | 25 Black Plastic 53.08 | 17E-1726-1-ND 357 2.42 1.90 | 17E-1726-1 
37 69.44 | 17E-1727-1-ND 441 2.74 2.24 | 176-1727-1 
50 67.18 | 17E-1728-1-ND 4.23 2.82 2.30 | 17E-1728-1 
9 30.91 17E-1724-2-ND 435 3.00 2.45 | 17E-1724-2 
15 39.24 | 17E-1725-2-ND 479 330 269] 17E-1725-2 
25 | Metalized Plastic 50.8 17E-1726-2-ND 531 3.66 2.99 | 17E-1726-2 
37 69.34 | 17E-1727-2-ND 751 5.50 4.48 | 17E-1727-2 
50 67.18 | 17E-1728-2-ND 8.01 5.86 4.78 | 17E-1728-2 
Digi-Key Pricing Amphenol 
AWG Plating Part No. 10 100 500 | Part No. 
Contacts for Female 
- — - 20-24 8u" Gold L17-RR-D1-F-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 | L17-RR-D1-F-01-100 
__ | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 20-24 20u" Gold | L17-RR-D1-F-02-100-ND 1.97 12.96 53.99 | L17-RR-D1-F-02-100 
Fig. | Pins | Type mm [Part No. 1 10 100_| Part No. 24-28 8u” Gold L17-RR-D2-F-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 | L17-RR-D2-F-01-100 
PCB Mount 24-28 20u" Gold | L17-RR-D2-F-02-100-ND 197 1296 53.99 | L17-RR-D2-F-02-100 
9 | Male | 30.81 | 6E17C-009P-AJ-121-ND 4.56 3.04 2.48 | 6E17C-009P-AJ-121 Contacts for Male 
9 | Female | 30.81 | 6E17C-009S-AJ-120-ND 471 3.20 2.51 | 6E17C-009S-AJ-120 20-24 au" Gold L7-RR-D1-M-01-100-ND 130 835 3432 | LI7-RR-DI-M-01-100 
4 | 18 | Male | 38.14 (GBI OISR ala iGND 5.07) 9.53" 2.90) GEI7C-O15P A121 20-24 20u" Gold | L17-RR-D1-M-02-100-ND 1.71 = 11.19 46.64 | L17-RR-D1-M-02-100 
15 | Female | 39.14 | 6E17C-015S-AJ-120-ND 5.07 3.53 2.90 | 6E17C-015S-AJ-120 4 
24-28 8u" Gold L17-RR-D2-M-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 | L17-RR-D2-M-01-100 
25 | Male | 53.04 |6E17C-025P-AJ-121-ND 658 481 3.93 | 6E17C-025P-AJ-121 pies sou Gold tataninetiteee ants Wy 908 . eaaa4 ir: bo.McoeiGe 
25 | Female | 53.04 | 6E17C-025S-AJ-120-ND 6.14 4.49 3.66 | 6E17C-025S-AJ-120 H : : : 
9 | Male | 30.81 |L717DE09PU-ND 5.08 3.50 286 |L717DEO9PU Crimp Tools 
2 | 9 | Female | 30.81 |L77DEO9SU-ND 5.75 4.08 3.35 | L77DEO9SU Insert/Extraction for 17RR L17D438SP-ND 47.01/1 L17D438SP 
15 | Male | 39.14 |L717DA15PU-ND 5.57 3.89 3.19 | L717DA15PU Crimper for 17RR 20-28AWG | L17D440SP-ND 535.92/1 L17D440SP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol® Commercial Products 
RJ45 Modular Jacks 


PCB Right Angle 


Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Amphenol 
Fig. | Description A B c Part No. 1 10 | Part No. 
PCB Vertical 
Unshielded 
No LED 15.50 15.75 12.83 ) RUHSE-3080-ND 2.42 1.49 | RJHSE-3080 
1 |LED Green-Yellow 15.50 15.75 12.83 ) RUJHSE-3081-ND 2.56 1.64 | RJHSE-3081 
LED Green-Green 15.50 15.75 12.83 | RUJHSE-3085-ND 2.56 1.64 | RJHSE-3085 
Shielded 
No LED 15.88 16.51 13.59 ) RUHSE-3380-ND 2.73 1.76 | RJHSE-3380 
LED Yellow-Green 15.88 16.51 13.59 ) RUHSE-3381-ND 3.33 2.23 | RJHSE-3381 
1 |LED Green-Yellow 15.88 16.51 13.59 ) RUHSE-3384-ND 3.33 2.23 | RJHSE-3384 
LED Green-Green 15.88 16.51 13.59 ) RUHSE-3385-ND 3.33 2.23 | RJHSE-3385 
LED Both Bi-Color 15.88 16.51 13.59 | RJHSE-338A-ND 4.97 3.37 | RUHSE-338A 


Unshielded 
No LED 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5080-ND 1.38 -82 | RJHSE-5080 
LED Yellow-Green 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5081-ND 1.89 1.17 | RJHSE-5081 
2 |LED Green-Yellow 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5084-ND 1.89 1.17 | RJHSE-5084 
LED Green-Green 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5085-ND 1.89 1.17 | RJHSE-5085 
No LED 18.67 14.60 12.95 | FRJAE-408-ND 3.00 1.95 | FRJAE-408 
Shielded 
No LED 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5380-ND 2.04 1.33 | RJHSE-5380 
LED Yellow-Green 15.75 16.51 13.46 ) RJHSE-5381-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5381 
LED Green-Yellow 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5384-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5384 
LED Green-Green 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5385-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5385 
2 |LED Both Bi-Color 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-538A-ND 3.81 2.52 | RJHSE-538A 
With Tabs, No LED 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5480-ND 2.04 1.33 | RJHSE-5480 
With Tabs, LED Yellow-Green| 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5481-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5481 
Filtered, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-418-ND 3.56 2.28 | FRJAE-418 
Front Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-438-ND 3.44 2.24 | FRJAE-438 


Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Amphenol 
Fig. | Description A B c Part No. 1 10 | Part No. 

2 Filtered, Rear Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-468-ND 3.56 2.28 | FRJAE-468 
Rear Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-488-ND 3.44 2.24 | FRJAE-488 
PCB Right Angle — Multi Port 
Unshielded 
2 | LED Green-Green, 2 Ports 15.00 31.56 12.70 | RUHSE-5085-02-ND 3.67 2.43 | RJHSE-5085-02 
Shielded 

No LED 1x2 15.75 32.26 13.46 | RUHSE-5380-02-ND 3.67 2.43 | RJHSE-5380-02 
LED Yellow-Green, 2 Ports | 15.75 32.26 13.46 | RUHSE-5381-02-ND 4.99 3.28 | RUHSE-5381-02 
LED Green-Yellow, 2 Ports | 15.75 32.26 13.46 | RUHSE-5384-02-ND 4.99 3.28 | RUHSE-5384-02 
2 | LED Green-Green, 2 Ports 15.75 32.26 13.46 | RUHSE-5385-02-ND 4.99 3.28 | RJHSE-5385-02 
LED Yellow-Green, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RUHSE-5381-04-ND 6.15 4.10 | RJHSE-5381-04 
LED Green-Yellow, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RUHSE-5384-04-ND 6.15 4.10 | RJHSE-5384-04 
LED Green-Green, 4 Ports 15.76 63.75 13.46 | RUHSE-5385-04-ND 6.15 4.10 | RJHSE-5385-04 
Shielded - Stacked 
LED Yellow-Green, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RUSAE-5381-02-ND 6.92 4.82 | RJSAE-5381-02 
LED Green-Green, 2 Ports 28.15 16.51 25.40 | RUJSAE-5385-02-ND 6.92 4.82 | RJSAE-5385-02 
LED Both Bi-Color, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RUSAE-538A-02-ND 8.11 5.76 | RUJSAE-538A-02 
LED Yellow-Green, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-5381-04-ND 11.18 8.27 | RJSAE-5381-04 
3 | LED Green-Green, 4 Ports 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-5385-04-ND 11.18 8.27 | RJSAE-5385-04 
LED Both Bi-Color, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RUSAE-538A-04-ND 13.01 9.76 | RJSAE-538A-04 
LED Yellow-Green, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RJSAE-5381-08-ND 18.24 13.88 | RUSAE-5381-08 
LED Green-Green, 8 Ports 28.15 63.75 25.40 | RJSAE-5385-08-ND 18.24 13.88 | RUSAE-5385-08 
LED Both Bi-Color, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RUSAE-538A-08-ND 21.69 17.06 | RUSAE-538A-08 


Surface Mount Right Angle 


Unshielded 
Single Port 15.19 16.10 13.08 | RUSSE-5080-ND 1.87 1.25 | RJSSE-5080 
4 |2 Ports 15.20 31.73 13.27 | RJSSE-5080-02-ND 3.13 2.03 | RUSSE-5080-02 
4 Ports 15.20 63.30 12.81 | RJSSE-5080-04-ND 4.95 3.30 | RUSSE-5080-04 
Shielded 
Single Port 15.75 16.51 13.34 | RJSSE-5380-ND 2.33 1.52 | RJSSE-5380 
4 |2 Ports 15.75 32.26 13.34 | RJSSE-5380-02-ND 4.28 2.90 | RUSSE-5380-02 
4 Ports 15.75 63.75 13.34 | RJSSE-5380-04-ND 6.82 4.84 | RJSSE-5380-04 


Surface Mount Right Angle With Light Pipe 


Unshielded 
Single Port 15.20 15.98 13.38 | RUSSE-5081-ND 2.07 1.28 | RUSSE-5081 
4 |2 Ports 15.20 31.73 13.38 | RJSSE-5081-02-ND 3.47 2.31 | RJSSE-5081-02 
4 Ports 15.20 63.30 13.38 | RJSSE-5081-04-ND 5.45 3.76 | RJSSE-5081-04 
Shielded 
Single Port 15.75 16.51 13.34 | RUSSE-5381-ND 2.52 1.57 | RUSSE-5381 
4 |2 Ports 15.75 32.26 13.34 | RJSSE-5381-02-ND 3.47 2.31 | RUSSE-5381-02 
4 Ports 15.75 63.75 13.34 | RJSSE-5381-04-ND 6.93 4.92 | RJSSE-5381-04 


(eff Vo INTERCONNECT / Digi-Key® 
IDC Modular Cable Assemblies 


Straight 


Coiled 


Hoooo-ooo0O-ND 


Wire Type: 
(Color) 

1 = White 

2 = Black 

3 = Silver Satin 


Coil Co 


|__ C = Designates 


rd 


“1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 


Note: Custom length also available — minimum order required. 


Positons/ | Digi-Key* Price Each 
Style | Contacts | Part No. ‘J 10 50 100 
Straight Cable 
{ 4/4 H1443-07-ND 2.51 2.13 1.80 1.54 
8/8 H1883-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 
4/4 H244(}-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 
2 8/8 H288(]-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 
8/8 H2883-25-ND 7.52 6.39 5.40 4.62 Style 1: Standard 
6/4 H3643-14-ND 2.30 1.96 1.66 1.42 
3 8/8 H3881-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 4 fy 
8/8 H3882-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 a 
Coiled Cord ee — 
6/6 H1661-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 
1 6/6 H1663-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 
8/8 H1883-14C-ND 10.31 8.76 7.39 6.33 Style 2: Reverse 
4/4 H2441-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 
4/4 H2442-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 4 Th 
9 4/4 H2442-10C-ND 5.92 5.03 4.25 3.64 | eye 
6/4 H264(_]-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 ie 
8/8 | H2881-05C-ND 8.05 684 578 494] 
8/8 H2883-07C-ND 7.76 6.60 5.57 477 
3 6/6 H3662-05C-ND 3.74 3.18 2.69 2.30 Style 3: Single Ended 


ej 


anon 


[Connector(s): 
44 = 4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1) 


[Length* (Use “Feet” Only) ] 
07 = 7 Feet (2.13 Meters) 

] 14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight 
25 = 25 Feet (7.62 Meters) 


64 = 6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 05 = 5 Feet (1.52 Meters) 


( 
( 
66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 
88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 


07 = 7 Feet (2.13 Meters) 
10 = 10 Feet (3.05 Meters) 
14 = 14 Feet (4.27 Meters) 


Coiled 


Straight Cable Assembly 
Example: H1441-07-ND 
Style 1 
4-Position 
4-Contact 
White Wire 


7 Feet Long (2.13 Meters 


Coil Cord Assembly 
Example: H1441-10C-ND 
Style 1 
4-Position 
4-Contact 
White Wire 
10 Feet Long (2.13 Meters) 


Optimum Extended Length 


How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the corresponding code to indicate the following: Style, 
Connector(s), Wire Type, and Length (in feet - not meters). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iin Digi-Ke: Price Each 
(ef vo inteRcoNneEcT / Digi-Key® ies 1 Prieeeacn 
| pc M d | re. bl A b | = 6-Position, 4-Contact Assemblies 
odular Cable Assemblies H1641R-05C-ND 6.40 5.44 459 3.93 
H1642R-05C-ND 5.84 4.96 4.19 3.59 
: = i H1643R-05C-ND 4.35 3.69 3.12 2.67 
eie-t Sianiaty HoOoooR-oooO-ND Peedegt nar i H1641R-07C-ND 6.77 5.75 486. 4.16 
: -07- H1642R-07C-ND 6.77 5.75 4.86 4.16 
E y Wire he RoHS =Coil Cord Style 1 ; | H1643R-07C-ND 6.45 5.48 4.63 3.96 
(eK). 2 (Color) Compliant Blank = Straight Cord —_4-Position Li Ca OC ND) 6.28 5.34 451 ace 
—_— | a Wiis ; H1642R-10C-ND 8.55 7.26 6.13 5.24 
(ous 5 4-Contact H1643R-10C-ND 7.62 6.47 5.47 4.68 
2 = aie a White Wire H1641R-14C-ND 8.51 7.23 610 5.22 
: = = (lea "Fant H1642R-14C-ND 9.02 7.66 6.47 5.54 
Style 2: Reverse |Length* (Use “Feet” Only) | 7 Feet Long (2.13 Meters) PaeaSRe INT aa? oon nee ea 
OF = 7Fest (2-19 Metets), ; H2641R-05C-ND 640. 5.44. 459 3.93 
—t—_L} [Connector(s): | A= 14 Feet (4.27 Meters) Straight Coil Cord Assembly H2642R-05C-ND 5.84. 4.96 4.19 3.59 
i | 4, 20 = 25 Feet (7.62 Meters) Example: H1441R-10C-ND H2643R-05C-ND 5.76 4.90 4.14 3.54 
(exo __________________» | 44 = 4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1) xample: 
he : ON iNT) 95 = 5 Feet (1.52 Meters) H2641R-07C-ND 6.77 5.75 4.86 4.16 
{eva 4 | 64=6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 97 — 7 Feet (2.13 Meters) ; Style 1 H2642R-07C-ND 6.77 5.75 4.86 4.16 
oR * | 66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 19 = 10 Feet (3.05 Meters) °°" —4-Position 2 |H2643R-07C-ND 6.45 5.48 4.63 3.96 
Style 3: Single Ended 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) oe ia ete hea oa ee a 
How To Order: Choose your part number simply by substituting the H2643R-10C-ND 7.62 6.47 5.47 4.68 
> corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type and 10 Feet Long (2.13 Meters) — H2641R-14C-ND 9.87 8.38 7.08 6.06 
_| Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length Heer one se ice eH eet 
: ; ea i H3641R-05C-ND 5.27 4.48 3.78 3.23 
es = ee 
H2663R-14-ND. 3.52 3.00 2.53 2.17 2 : - - 
2 [H2s8IR25ND "7.60 84654546 HBSAROTOND 84 479« 4.08. 4B 
H266S25ND 559 475 aor 3.43| | 8 bxgaintoGND 7.70688 58373 
H3661R-07-ND 217 1.85 1.56 1.34 H3642R-10C-ND 3.58 3.04 2.57 2.20 
H3662R-07-ND 2.15 1.83 1.54 1.32 H3643R-10C-ND. 6.49 5.51 4.65 3.98 
H3663R-07-ND 1.83 1.56 1.32 1.13 H3641R-14C-ND 8.74 7.42 6.27 5.36 
A ea NG A a aH ee bee H3642R-14C-ND 7.89 6.70 5.66 4.84 
: : -14- . : “ H3643R-14C-ND 8.34 7.09 5.98 5.12 
Straight Cable Assemblies H3663R-14-ND 4.10 3.49 2.95 2.52 6-Position, 6-Contact Assemblies 
H3661R-25-ND 6.32 5.37 4.53 3.88 EGE 
Digi-Key Price Each H3662R-25-ND 6.32 5.37 4.53 3.88 Aa a 388 ea oe or 
Sivieh| BartiNorr i 10 0 100 H3663R-25-ND 6.32 5.37 4533.88 H1663R-05C-ND 6.32 5.37 454 3.88 
4-Position, 4-Contact Assemblies 8-Position, 8-Contact Assemblies H1661R-07C-ND 5.99 5.09 4.30 3.68 
H1441R-07-ND 2.70 2.29 1.94 1.66 H1881R-07-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H1662R-07C-ND 3.42 2.91 2.46 2.10 
H1442R-07-ND 2.70 2.29 1.94 1.66 H1882R-07-ND 4.69 3.99 3.37 2.88 H1663R-07C-ND 7.97 6.77 5.72 4.89 
H1443R-07-ND 1.83 1.56 1.32 1.13 H1883R-07-ND 3.92 3.33 2.82 2.41 1 THte61R-10C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
H1441R-14-ND 2.70 2.30 1.94 1.66 H1881R-14-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 H1662R-10C-ND 7.92 6.73 5.69 4.86 
1 |H1442R-14-ND 3.47 2.95 2.49 2.13 1 |H1882R-14-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 H1663R-10C-ND 7.46 6.34 5.35 4.58 
H1443R-14-ND 3.47 2.95 2.49 2.13 H1883R-14-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 H1661R-14C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
re ace oa oe aes H1881R-25-ND ‘10.31 8.76 7.40 6.33 H1662R-14C-ND 9.57 8.13 6.86 5.87 
-25- . . . . H1882R-25-ND 10.31 8.76 7.40 6.33 H1663R-14C-ND 10.96 9.31 7.86 6.73 
—ee = = a = H1883R-25-ND. 10.31 8.76 7.40 6.33 H2661R-05C-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 
-07- . : : : H2881R-07-ND 5.12 4.35 3.67 3.14 H2662R-05C-ND 6.12 5.20 4.39 3.76 
H2442R-07-ND 2.60 2.21 1.87 1.60 
H2882R-07-ND 4.66 3.96 3.35 2.86 H2663R-05C-ND 6.32 5.37 4.54 3.88 
eee at iS 538 tH H2883R-07-ND 4.66 3.96 3.35 2.86 H2661R-07C-ND 7.78 6.61 5.58 4.78 
> EB VEe LUN B50 a an O18 2 H2881R-14-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 H2662R-07C-ND 5.94 5.04 4.26 3.64 
Le aEp 3.50 ao 251 218 H2882R-14-ND 6.04 513 434 371 > | H2663R-07C-ND 7.97 6.77 5.72 4.89 
EBIMAI Da 760 son 398 BR H2883R-14-ND. 6.04 5.13 4.34 3.71 isa a Ce ar oss nee 
H2442R-25-ND 3.68 3.13 265 2.26 ee ics See oe aaa H2663R-10C-ND 746 6345.35 4.58 
H2443R-25-ND 4.69 3.98 3.36 2.88 : a ; : H2661R-14C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
H3881R-07-ND 3.57 3.03 2.56 2.19 
eee §=6 80D tee ‘tee H3882R-07-ND 3.230 2.75 232 1.99 TEE CAS eee eee 
H3443R-07-ND 273 290 1196 168 H3883R-07-ND. 3.23 2.75 2.32 1.99 FGEETRIGEGTND ra 386 3.06 379 
Hada 1RA4ND 351 313 180 154 H3881R-14-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 Ha peoRtCECAND Bi Bee oe SAE 
3 |H9442R-14-ND 278 237 200 171 3 |H3882R-14-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 LOPE AE EAD por ree a 516 
H3443R-14-ND 251 213 180 154 H3883R-14-ND. 5.59 4.75 4.01 3.43 ECE aa SED a 535 
H3441R-25-ND 3.73 347 268 2.29 SE eS oy bee ee H3662R-07C-ND 498 423 358 3.06 
H3442R-25-ND 3.73 3.17 2.68 2.29 +25 . : : ; -07C- 
H3443R-25-ND 3.73 3.17 2.68 2.29 REE ASIN D oS ties Bee. = 20s 3 [Hage TECTOGND Sot 735 S46 S58 
6-Position, 4-Contact Assemblies t 1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin H3662R-10C-ND 9.01 7.65 6.46 5.53 
H1641R-07-ND 2.76 2.34 1.98 1.69 | Note: Custom length also available — minimum order required. H3663R-10C-ND 6.18 5.25 4.44 3.80 
H1642R-07-ND 2.84 2.41 2.04 1.74 P H3661R-14C-ND 9.01 7.65 6.46 5.53 
H1643R-07-ND 2.84 2.41 2.04 174| Coil H3662R-14C-ND 5.38 4.57 3.86 3.30 
H1641R-14-ND 3.81 3.24 2.74 2.34 = H3663R-14C-ND 9.68 8.22 6.95 5.94 
1 |H1642R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 Brcsieach 8-Position, 8-Contact Assemblies 
H1643R-14-ND 3.15 2.68 2.27 1.94 | [-Style!| Part No‘t u uly 50 100 -05C-ND 
H1641R-25-ND 5.03 4.27 3.61 3.09 4-Position, 4-Contact Assemblies H1882R-05C-ND 350 723 e10 822 
H1642R-25-ND 4.40 3.74 3.16 2.70 H1447R-05C-ND 6.06 5.15 4.35 3.72 H1883R-05C-ND 9.46 8.04 679 581 
H1643R-25-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H1442R-05C-ND 3.82 3.24 2.74 2.34 H1881R-07C-ND 9.29 7.83 6.62 5.66 
H2641R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 pseaee Ne a8 ae ere a H1882R-07C-ND 9.06 7.70 6.50 5.56 
H2642R-07-ND 2.84 2.41 2.04 1.74 -07C- y 5. ! .95 H1883R-07C-ND 8.89 755 6.38 5.45 
H2643R-07-ND 2.84 2.41 2.04 1.74 H1442R-07C-ND 3.95 3.36 2.84 2.43 1 [H1881R-10C-ND 12.45 10.58 8.93 7.64 
H2641R-14-ND 3.31 2.82 2.38 2.04 4 }41443R-07C-ND 6.14 5.19 4.39 3.75 H1882R-10C-ND 12.16 10.33 8.72 7.46 
2  |H2642R-14-ND 3.90 3.31 2.80 2.39 H1441R-10C-ND 8.49 7.22 6.10 5.21 H1883R-10C-ND 11.72 9.95 8.44 7.19 
H2643R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 H1442R-10C-ND 5.86 4.98 4.20 3.60 H1881R-14C-ND 13.62 41.57 9.77 8.36 
H2641R-25-ND 4.13 3.51 2.97 2.54 H1443R-10C-ND 7.28 6.18 5,22 4.47 H1882R-14C-ND 13.30 11.30 9.54 8.16 
H2642R-25-ND 5.03 4.27 3.61 3.09 H1441R-14C-ND 9.53 8.09 6.84 5.85 H1883R-14C-ND 1280 10.87 9.18 7.85 
H2643R-25-ND 4.74 4.03 3.41 2.91 H1442R-14C-ND 8.68 7.37 6.23 5.33 H2881R-05C-ND 9.06 7.70 6.50 5.56 
H3641R-07-ND 1.54 1.31 1.11 95 H1443R-14C-ND 9.13 7.76 6.55 5.60 H2882R-05C-ND 8.56 727 6.14 5.25 
H3642R-07-ND 2.81 2.39 2.02 1.73 H2441R-05C-ND 6.06 5.15 4.35 3.72 H2883R-05C-ND 3.84 3.27 276 2.36 
H3643R-07-ND 2.81 2.39 2.02 1.73 H2442R-05C-ND 3.82 3.24 2.74 2.34 H2881R-07C-ND 9.22 7.83 6.62 5.66 
H3641R-14-ND 2.68 2.28 1.93 1.65 H2443R-05C-ND 5.42 4.61 3.89 3.33 H2882R-07C-ND 7.55 6.42 5.42 4.64 
3 |H3642R-14-ND 2.25 1.92 1.62 1.39 H2441R-07C-ND 6.43 5.46 4.61 3.95 > | H2883R-07C-ND 8.89 7.55 6.38 5.45 
H3643R-14-ND 2.25 1,92 1.62 1.39 H2442R-07C-ND 6.43 5.46 4.61 3.95 H2881R-10C-ND 12.45. 10.58 8.93 7.64 
H3641R-25-ND 3.90 3.31 2.80 2.39 > | H2443R-07C-ND 6.11 5.19 4.39 3.75 H2882R-10C-ND 11.69 9.93 8.38 TAT 
H3642R-25-ND 3.90 3.31 2.80 2.39 H2441R-10C-ND 8.49 7.22 6.10 5.21 H2883R-10C-ND 11.72 9.95 8.44 7.19 
H3643R-25-ND 5.14 4.37 3.69 3.16 H2442R-10C-ND 8.20 6.97 5.89 5.03 H2881R-14C-ND 13.62 11.57 9.77 8.36 
6-Position, 6-Contact Assemblies H2443R-10C-ND 7.28 6.18 5.22 4.47 H2882R-14C-ND 13.30 11.30 9.54 8.16 
H1661R-07-ND 3.76 3.20 2.70 2.31 H2441R-14C-ND 9.53 8.09 6.84 5.85 H2883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H1662R-07-ND 3.76 3.20 2.70 2.31 H2442R-14C-ND 8.68 7.37 6.23 5.33 H3881R-05C-ND 7.51 6.38 5.39 4.61 
H1663R-07-ND 3.95 3.36 2.84 2.43 H2443R-14C-ND 9.13 7.76 6.55 5.60 H3882R-05C-ND 6.96 5.91 4.99 4.27 
H1661R-14-ND ati 3.49 2.95 2.52 H3441R-05C-ND 5.10 4.33 3.66 3.13 H3883R-05C-ND 7.91 6.72 5.68 4.86 
1 |H1662R-14-ND 4.66 3.96 3.35 2.86 H3442R-05C-ND 3.21 2.73 2.30 1.97 H3881R-07C-ND 7.67 6.52 5.50 a7 
H1663R-14-ND 4.19 3.56 3.01 2.57 H3443R-05C-ND 4.46 3.79 3.20 2.74 H3882R-07C-ND 8.98 7.63 6.45 5.51 
H1661R-25-ND 5.80 4.93 4.17 3.56 H3441R-07C-ND 5.47 4.65 3.92 3.36 3 |H3883R-07C-ND 7.34 6.23 5.27 4.50 
H1662R-25-ND 5.54 4.71 3.98 3.40 H3442R-07C-ND 5.47 4.65 3.92 3.36 H3881R-10C-ND {0.90 9.26 7.82 6.69 
H1663R-25-ND 7.60 6.46 5.45 4.66 3 |H3443R-07C-ND 3.05 2.59 2.19 1.87 H3882R-10C-ND 10.61 9.02 7.61 6.51 
H2661R-07-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 H3441R-10C-ND 7.53 6.40 5.41 4.62 H3883R-10C-ND 10.17 8.64 7.29 6.24 
H2662R-07-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 H3443R-10C-ND 6.31 5.37 4.53 3.88 H3881R-14C-ND 12.07 10.25 8.66 7AI 
2  |H2663R-07-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 H3441R-14C-ND 8.57 7.28 6.15 5.26 H3882R-14C-ND 11.75 9.98 8.43 7.21 
H2661R-14-ND 5.38 4.57 3.86 3.30 H3442R-14C-ND 4.37 3.72 3.14 2.69 H3883R-14C-ND 11.25 9.56 8.07 6.90 
H2662R-14-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H3443R-14C-ND 8.17 6.94 5.86 5.01 | +4=White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Number of Length Digi-Key Price Each 
(ol 1/0 INTERCONNECT Modular Cable [conductors | Fect(meter) | Part No.t 1 10 100 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) 
Flat modular line cord is available in either straight or coiled. and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG — RoHS Compliant 
Straight: HOO4R is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; HOO6R, HOO8R H010 and H0541RC-ND 4.68 4.22 3.75 
HO10R are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 1,000 feet. 5 (1.52) H0542RC-ND 4.05 3.65 3.24 
H0543RC-ND 3.96 3.57 3.17 
Coiled: Hxx4LC, Hxx4ORC, Hxx6LIC, Hxx6LIRC, Hxx8LIC, Hxx8LIRC, Hxx10LIC and Hxx10LIRC are sold H0741RC-ND 5.10 4.59 4.08 
in 5, 7, 10 and 14 feet approximate optimum in three colors—white (designated by 1 for KJ in part number), 7 (2.13) HO742RC-ND 510 4.59 4.08 
black (designated by 2 for CJ in part number) and silver satin (designated by 3 for LJ in part number). : H0743RC-ND 474 4.27 3.80 
H1041RC-ND 7.44 6.70 5.96 
View Ridge U View Ridge U; 
4-Conductor Cable §-Conductor Cable 0 (8.08) Losec IND aM 6.40 5.69 
H1043RC-ND 6.06 5.46 4.85 
H1441RC-ND 8.61 7.75 6.89 
: apateen 14 (4.27) H1442RC-ND 7.65 6.89 6.12 
\ \\ H1443RC-ND 8.16 7.35 6.53 
= ae H0561RC-ND 3.69 3.33 2.96 
5 (1.52) HO562RC-ND 3.69 3.33 2.96 
HO563RC-ND 4.26 3.84 3.41 
H0761RC-ND 5.91 5.32 4.73 
View Ridge Up View Ridge Up 7 (2.13) H0762RC-ND 5.70 5.13 4.56 
8-Conductor Cable 10-Conductor 6 HO763RC-ND 6.12 5.51 4.90 
Cable Sot } H1061RC-ND 8.75 7.88 7.00 
10 (3.05) H1062RC-ND 8.75 7.88 7.00 
H1063RC-ND 5.55 5.00 4.44 
H1461RC-ND 8.75 7.88 7.00 
14 (4.27) H1462RC-ND 9.93 8.94 7.95 
H1463RC-ND 9.51 8.56 7.61 
Center Bump H0581RC-ND 6.75 6.08 5.40 
5 (1.52) H0582RC-ND 6.12 5.51 4.90 
Number of Length Digi-Ke Price Each HOSES ONE! £20 eae aus 
Conductors | Feet (Meter) Part Not i 10 100 HO7eIRC ND oe et a8 
7 (2.13) H0782RC-ND 6.42 5.78 5.14 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) 8 HO783RC-ND 6.55 5.90 §.25) 
and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG H1082RC-ND 10.26 9.24 8.21 
10 (3.05) 
5 (1.52) HO54C1C-ND 2.64 2.38 2.12 eee ae as eet 
4 7 (2.18) ngrenteany 279 2.52 aes 14 (4.27) H1482RC-ND 11.55 10.40 9.24 
10 (3.05) H1042C-ND 4.11 3.70 3.29 H1483RC-ND 10.98 9.89 8.79 
10 (3.05) H1043C-ND® 3.42 3.08 2.74 Numberet Digi-Key Pricing 
5 (1.52) H0563C-ND 209) 2.52 2.24 Conductors Part No.tt 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. 2,000 ft. 
7 (2.13) H076LIC-ND 2.88 2.60 2.31 Straight Line Cord - 26 AWG — RoHS Compliant 
6 10 (3.05) H1061C-ND@ 5.16 4.65 4.13 H0041R-X-ND 12.52 57.37 104.31 166.90 
10 (3.05) H1062C-ND® 5.16 4.65 4.13 4 H0042R-X-ND 12.52 57.37 104.31 166.90 
14 (4.27) H146LIC-ND@ 6.06 5.46 4.85 H0043R-X-ND 12.52 57.37 104.31 166.90 
sisi [ween ee ae | [Ne 
72.18) HEL ba ae oe HO063R-X-ND 22.82 104.57 152.10 = 
8 10 (3.05) Meese Ne) —_ bi 576 H0081R-X-ND 32.66 149.67 217.70 = 
14 (4.27) H1481C-ND 8.16 7.35 6.53 8 H0082R-X-ND. 32.66 149.67 217.70 -— 
14 (4.27) H1483C-ND® 7.95 7.16 6.36 HO083R-X-ND 32.66 149.67 217.70 = 
5 (1.52) H0510C1C-ND@ 5.37 4.84 4.30 H0101R-X-ND 56.70 259.88 378.00 = 
46 7 (2.18) H0710C1C-ND 5.58 5.03 4.47 a Hehe ae Sees aoe a 
10 (3.05) H1010LJC-ND@ 7.14 6.43 5.72 £1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin ¢°X"inth : Daikey Pain - 5 . - bavatiset 
= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin in the Digi-Key Part Number represents number of feet. 
14 (4.27) H1410CC-ND@ 7.95 7.16 6.36 % RoHS Complaint grey v 


Tester Data/Link ID 
and Cable-Check™ 


Stripax® Pro 6 


tripax® Plus 


Paladin Tools’ Tools 


Tester Data/Link ID and Cable-Check™: Tests UTP, STP and flat satin cables with RJ45 
terminations. Tests both data and phone connection schemes including patch cords and 
installed cables to identify: * Good connections * Opens «Shorts *Cross-connections. 
Identifies data and link transmission speeds with real time detection: 100 MB and 10 MB. 
Detect PC (NIC) and HUB data transmissions and PC (NIC) and HUB NLP or FLP link pulse. 


SureStrip® 4.0: High quality wire stripping and cutting tool for 20-12 AWG (0.5 ~ 4.0 mm2) 
¢ Strips stranded and solid conductors with PVC insulation * Strips multiple conductors and 
thin, ribbon-cable conductors simultaneously * Built-in wire cutter * Precision self-adjusting 
blades prevent wire damage « Strips double-insulated cable in two work cycles * User- 
replaceable stripping blades » Adjustable wire stop to set strip lengths » Value stripper to 


prepare wire for wire and ferrule termination Digi-Key Price Paladin Tools 
Mini-Stripax® Plus: Universal wire stripper and cutter that uses changeable blades to strip |_Description Part No. Each Part No. 
PVC and Teflon® insulation. Strips PVC-insulated wire in the range of 28-18 AWG (0.80 ~ ‘ 

1.0 mm2) and Teflon-insulated wire in the range of 32-18 AWG (.032 ~ 1.00 mm2) » Strips Tester Data/Link ID and Cable-Chack TS7E:ND 69.99 1876 
flexible and solid conductors with PVC, Teflon, silicone and other special insulations Strips Sure Strip 4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 72.99 904893 
multiple conductors and thin ribbon-cable conductors simultaneously » Adjustable wire stop : i 

and built-in wire cutter © 28-18 AWG (0.80 ~ 1.00 mm2) PVC blade included Mini-Stripax Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 96.99 1115P 
Stripax® Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and $ a 

industrial insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and polyethylene. Stripping blades Replacement: Blade for PALA115-ND elite) 29.99 2108 
are composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. Stripax Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 85.99 1113.1 
Not for Teflon or Kapton hard insulations. : : i 


Crimp Tools 


* Fully ratcheting cycle Features: 


Cable Tester 


Features: 


Data and Telephone Tool 


« Adjustable crimp tension 
* Hardened dies for long life 
Crimp 4, 6, and 8 position 
Cuts and strips cable 


«Tests over 20 types of patch cables up to 
1,000 feet in length (600 feet for 750 coax) 


«LAN and telephone ¢ Serial * Coax 50 and 
750 *USB *VGA *Mini- SB «S-video 


«Crimping cavities for RUJ45, RJ11/RJ12 and RJ22 handset 
modular plugs 


* Cuts and strips round UTP/STP phone and data cable along 
with flat satin phone cable 


© RJ45, RU11 FireWire * PS/2 keyboard « Parallel printer © 22-28 AWG (.08 ~ .34mm2) flat or round; solid or stranded 
* QV battery included 
PAL1530R-ND Modular Crimp Tool..........-..-+.-- $129.99 ee telephone and data cables 
PAL2530-ND —_ Replacement Blade Set (for 1530R)..... $9.99 PAL1577-ND Tool PC Cable Tester . $189.99 PAL1556-ND — All-in-One Data and Telephone Tool...................02:000:200ee ee $46.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Modular Plugs: Product Facts: * FCC and TIA/EIA industry standard size and performance * True mass displacement 
termination of jacketed cable with tinsel, solid or stranded conductors * Available for round or flat-oval cable * One- 
piece construction with preloaded contacts » Selectively gold plated terminals * Plugs supplied in loose piece form, 
some available in strip form * Various positions and housing styles available * Semiautomatic and manual termination 
capabilities Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp maximum @ 70°C 
ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC » Insulation Resistance: 500MQ 
Mechanical Specifications: * Cable-to-plug tensile strength: 17lbs. (76N) minimum « Durability: 750 mating cycles 
* Temperature Rating: -40°C ~ 60°C 

External Strain Relief: Product Facts: * Positively engaged to the plug housing »* Improved shield contact path 
redundant contact points * 360° wrap on cable jacket and shield foil, extraordinary strain relief * Improved shield coverage 
of housing * For 8 ~ 10 position plugs 

Single-Port Modular Jacks: Product Facts: * Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations; REA PE-76 and UL 
1863 Communication Circuit Accessories * Meets 1000 volt dielectric requirement * Designed for direct mounting on PC 
boards » Designed for ease of soldering and board cleaning * Selectively gold plated contacts for lower cost « All jacks are 
UL 94V-0 flame retardant polyester, standard color black, unless specified otherwise Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp maximum @ 70°C ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum 


Fig. 1 — Standard 8 Position 


bao | 
(1.02)++ 
Te 
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AMP Modular Connectors and Jacks 


* Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC, RMS, 60Hz, 1 minute * Surge Test: to 1000 volts Mechanical Specifications: 
* PC Board Retention: will not dislodge from PC board when subjected to 1Ib. (4.4N) pull before soldering and 10Ibs. (44N) 
pull after soldering * Durability: 750 mating cycles Material and Finish: * Housing: Thru-hole: Polyester, UL 94V-0 rated; 
Surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 94V-0 rated * Contact: .014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .50y!” gold in 
contact area and 150,” tin-lead on solder tails, over .50y)” nickel underplate 

Multi-Port Modular Jacks: Product Facts: * Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations with standard pce 
board footprints * Low profile and narrow width allow more ports to be packed into less space * Unshielded and shielded 
versions in popular size configurations * Positive connection throughout life of equipment with insert molded contacts 
* Accurately positioned solder tails reduce assembly labor while selectively deposited gold plating results in lower cost 
* Center mounting leg available on 8 port shielded and unshielded versions * Available with two grounding paths; pc board 
and panel Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C « Voltage Rating: 150VAC maximum 
Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC = Insulation Resistance: 500MQ «Shielding Effectiveness: 20dB minimum, 
10 ~ 200 MHz Mechanical Specifications: * Durability: 750 mating cycles » Mating/Unmating Forces: 5lbs. maximum 
© Operating Temperature: -40°C ~ 60°C Material and Finish: * Housing: High temperature nylon, black UL 94V-0 rated 
* Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .50y” gold in localized area and 150y” tin-lead on solder tails, over 50)” 
nickel underplate * Shield: .010 (0.25) or .0077 (0.20) copper alloy tin-lead plated 
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Fig. 6 — SMD Top Entry 


TT v_ 
150.020 44.100. 
(3.812.508) (2.54)Flange 
Flange, 
Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Description Contacts A B C E Part No. al 25 100 | Part No. 
Modular Plugs and External Strain Relief 
Plug, Handset, Stranded, Flat Oval 4-4 300(7.62) .525(13.33) -260(6.60) - — A9091-ND® 26 21 17 | 5-641334-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-4 380(9.65) -525(13.33) .260(6.60) _ _— A9092-ND@ 26 21 17 | 5-641335-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-4 380(9.65) .525(13.33) .260(6.60) _ _ A9116-ND® AL 34 .27 | 5-556384-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-6 380(9.65) -525(13.33) .260(6.60) _ _ A9093-ND@ 31 25 .20 | 5-641337-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-6 380(9.65) -525(13.33) .325(8.25) = = AQ118-ND® 42 234 -27 | 5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 6-6 -380(9.65) -525(13.33) .325(8.25) — — AQ117-ND@ 39 32 .26 | 5-554710-3 
1 |Plug, Small Solid, Flat Oval 6-6 -380(9.65) -525(13.33) .325(8.25) _ _ AQ119-ND® 63 51 -41 | 5-557970-3 
Plug, Long Body, Solid, Flat Oval 6-6 380(9.65) 900(22.86) 325(8.25) = = A9120-ND® 85 68 ‘55 | 5-555426-3 
Plug, Stranded, Round Long 6-6 380(9.65) -900(22.86) .325(8.25) _ _ AQ122-ND@ 719 64 51 | 5-555177-3 
Plug, Stranded, Flat Oval, Long 6-6 380(9.85) .900(22.86) 325(8.25) = = A9121-ND® 79 64 ‘51 | 5-555176-3 
|Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 -380(9. -900(22.86) -329(8.25) = = A9128-ND@® 2.01 T.62 T.29 | 5-555175-3 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 6-6 380(9. a -900(22.86) .325(8.25) _ = A9027-ND® 1.57 1.26 1.01 | 5-555174-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-2 .384(9.76) -530(13.47) .264(6.71) _ _ A24921-ND® 29 24 19 | 5-641333-2 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 6-4 .384(9.76) 530(13.47) 264(6.71) = = A24922-ND§@ 81 65 52 | 5-557965-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 8-8 460(11.68) -845(21.46) .312(7.92) — — A9094-ND@ 59 48 .38 | 5-554739-3 
Plug, Solid, Flat Oval 8-8 464(11.79) -895(22.73) .314(7.98) _ _ A9126-ND® 63 51 41 | 5-554720-3 
Plug, Solid, Round 8-8 -464(11.79) .895(22.73) .314(7.98) _ _ A9123-ND@ 63 $1 41 | 5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 8-8 -464(11.79) .895(22.73) .314(7.98) - =— AQ125-ND® 59 AB .38 | 5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 -464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) = = A24923-ND@ AL 33 .27 | 5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 8-8 -464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) = = A9127-ND® 59 AB .39 | 5-554170-3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) _ - A9059-ND® 87 70 56 | 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Perform., Round 8-8 -464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) _ _ AQ111-ND@ 2.11 1.69 1.35 | 5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 -464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) _ _ AQ112-ND® 2.08 1.67 1.34 | 5-569550-3 
2 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 -464(11.79) -895(22.73) -314(7.98) = = A24920-ND® 94 15 -60 | 5-569278-3 
[Plug, Solid, Flat Oval, Small 38 “AG4(T1.79) B95(22.73) 314(7.98) -_ = A24924-ND§O 63 BT “AT | 5-557972-2 
Plug, Stranded, Flat Oval, Small 8-8 -464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) _ _ A24925-ND§@ 65 53 42 | 5-557973-3 
Plug, Stranded, Shielded, Flat Oval 8-8 -464(11.79) 915(23.24) .330(8.38) _ = AQ113-ND® 1.85 1.48 1.19 | 5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 8-8 -464(11.79) 915(23.24) .330(8.38) _ _ AQ114-ND@ 1.85 1.48 1.19 | 5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 8-8 -464(11.79) 915(23.24) -330(8.38) = = AQ115-ND® 2.01 1.61 1.29 | _5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 -464(11.79) 895(22.73) .314(7.98) — — A9129-ND@ 1.75 1.41 1.13 | 5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND® _— 79 71 | 558527-1 
Crimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 189.68 _— — | 224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 A9801-ND 149.24 _ — | 224928-2 
Pro-Crimper Il Hand Tool Without Die A9996-ND. 66.00 _— — | 354940-1 
Single-Port Modular Jacks 
Jack With Stops a4 555(14.10) 630(16.00) 650(16.51) 455(11.56) | .300(7.62) | Ad1409-ND® 69 60 48 | 5520257-2 
Jack With Stops 6-4 .635(16.13) -630(16.00) .650(16.51) .535(13.59) 400(10.16) | A31410-ND® 74 64 .51 | 5520258-2 
Jack With Panel Stops 6-6 .635(16.13) -630(16.00) .650(16.51) .535(13.59) 400(10.16) | A31411-ND® 76 66 -52 | 5520258-3 
Jack With Stops 8-8 .715(18.16) .630(16.00) .650(16.51) .625(15.88) -450(11.43) | A31412-ND@ 78 68 .54 | 5520259-4 
Jack With Stops, Keyed 8-8 .715(18.16) -630(16.00) .650(16.51) .625(15.88) -450(11.43) | A31413-ND@ 1.01 87 -69 | 5520260-4 
Jack, Top Entry Without Stops 4-4 — -630(16.00) .650(16.51) -455(11.56) -300(7.62) A31431-ND® 89 AT 61 | 5558872-1 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 = 630(16.00) 650(16.51) '535(13.59) | .400(10.16) | A31414-ND® 1.69 1.46 1.15 | 5520425-2 
3 Jack, Top Entry Without Stops 6-6 _ -630(16.00) .650(16.51) .535(13.59) -450(11.43) | A31415-ND® 92 719 .63 | 5520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 = 630(16.00) 650(16.51) 625(15.88) | .450(11.43) | A31428-ND® 78 68 54 | 5556416-1 
Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 _ -630(16.00) .650(16.51) .620(15.75) -450(11.43) | A31425-ND@ 1.37 1.18 .94 | 5555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 -110(18.03) -660(16.77) .660(16.77) -650(16.51) -450(11.43) | A98458-ND@ 2.70 2.25 1.80 | 5557484-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 '715(18.17) :660(16.77) 660(16. ny 650(16. at 450(11.43) | A31430-ND@ 1.53 1.32 1.04 | 5557969-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 .715(18.17) .660(16.77) .660(16.77) .650(16.51) -450(11.43) | A97708-ND® 3.54 3.05 2.41 | 5557969-2 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 715(18.17) 660(16.77) 660(16.77) 650(16.51) | .450(11.43) | A31429-ND@ 1.60 1.38 1.09 | 5557730-1 
Jack, Top Entry With Stops, Offset Latch 6-6 -630(16.00) £30(16. 00) BA5(16. 38) 585(13. 59) -400(10.16) | A36246-ND® 95 82 .65 | 5554990-1 
q_|Jack Without Stops, PCB Ground 8-8 — — A97702-ND® 3.43 2.95 2.03 | 6116202-1 
5 |Jack Without Stops, Panel and PCB Ground 8-8 — = — — — A97711-ND® 3.43 2.95 2.33 | 6116418-1 
6 | Jack Without Stops, Without Grounding Options 8-8 _- _ - _— _ feat TE sas haan 1.07 tee 
Jack, Side Entry With Panel Stops 4-4 .540(13.72) -825(20.96) .630(16.00) -440(11.18) -300(7.62) A31403-ND® 1.23 1.06 -84 | 5520249-2 
7 |Jack, Side Entry With Panel Stops 6-2 .620(15.75) .825(20.96) .630(16.00) .520(13.21) -400(10.16) | A31404-ND@ 92 80 .63 | 5520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 .620(15.75) -825(20.96) .630(16.00) .520(13.21) -400(10.16) | A31405-ND@ 719 68 .54 | 5520250-2 
@ ROHS Compliant {CutTape  TapeandReel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single-Port Modular Jacks (Cont.) 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 .620(15.75) .825(20.96) -630(16.00) .520(13.21) 400(10.16) | A31406-ND® 81 70 56 | 5520250-3 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 .625(15.88) .820(20.83) .635(16.13) .525(13.34) 400(10.16) | A32488-ND@ 95 76 .61 | 5555003-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 -700(17.78) .825(20.96) -630(16.00) -600(15.24) -450(11.43) | A31407-ND@ 92 79 63 | 5520251-4 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 -700(17.78) .820(20.83) -630(16.00) -600(15.24) .450(11.43) | A31408-ND@ 1.00 87 .69 | 5520252-4 
Jack, Side Entry With Flange 4-4 570(14.48) 825(20.96) .680(17.27) 440(11.18) | .300(7.62) | A31399-ND® 1.24 1.04 83 | 5520241-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-4 -650(16.51) .825(20.96) -680(17.27) -520(13.21) -400(10.16) | A31400-ND@ 2.63 2.27 7.80 | 5520242-2 
7 |Jack, Side Entry With Flange 6-6 .650(16.51) .825(20.96) .680(17.27) -520(13.21) 400(10.16) | A31401-ND@ 97 84 66 | 5520242-3 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 -730(18.54) .810(20.57) .680(17.27) 600(15. 24) .450(11.43) | A31402-ND@ 2.62 2.26 1.79 | 5520243-4 
Jack Without Panel Stops and Flange 4-4 A40(11.18) 810(20.57) .630(16.00) .300(7.62) | A31427-NDe 95 82 65 | 5555980-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-4 -520(13.21) -820(20.83) -630(16.00) _ -400(10.16) | A31426-ND® 74 64 51 | 5555979-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-6 -520(13.21) -820(20.83) -630(16.00) — 400(10.16) | A31417-ND® 7.02 88 70 | 5520470-3 
Jack Without Panel Stops and Flange 8-8 -600(15.24) .820(20.83) .630(16.00) — 450(11.43) | A31416-ND® 1.10 95 .75 | 5520426-4 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 600(15. 24) 81 0(20, 57) -630(16.00) _ -450(11.43) | A31418-ND® 2.08 1.79 1.42 | 5554517-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground 8-8 A97716-ND® 2.33 2.00 1.59 | 1-406541-1 
8 | Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Yel-Grn LED 8-8 _ — — _— _ A97715-ND® 2.75 2.37 1.87 | 2-406549-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Grn-Yel LED 8-8 = — _— — =_ A97705-ND® 2.75 2.37 1.87 | 2-406549-4 
9 [Jack Without Stops, Panel and PCB Ground 8-8 _— =— — — — A97706-ND® 3.55 3.06 2.42 | 5406299-1 
40 Jack w/o Stops, PCB Ground 8-8 _ _ A97707-ND® 1.98 171 1.35 | 5557786-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Grn-Yel LED 8-8 _— = = _ = A97717-ND® $15. 4.43 3.51 | 5569564-1 
11 [Jack Without Stops, PCB Ground 8-8 = = = = A97703-ND® 3.95 3.40 2.69 | 1116503-2 
Jack, Unshielded With Panel Stops 8-8 -625(15.88) -840(21.34) BITS. 64) — = A31467-ND® 4.30 3.70 2.93 | 5558343-1 
42 Jack, Unshielded Without Panel Stops 8-8 .625(15.88) -840(21.34) .537(13.64) _ _ A31465-ND® 2.30 1.98 1.57 | 5558341-1 
Jack, Shielded, PC Ground 8-8 .625(15.875) -840(21.34) .537(13.64) — _ A31466-ND® 2.93 2.35 1.88 | 5558342-1 
Jack, Shielded, Panel Ground 8-8 .625(15.875) -840(21.34) .537(13.64) = = A31468-ND@ 3.55 2.84 2.28 | 5558344-1 
Jack With Stops 6-6 — — A31420-ND® 1.01 87 .69 | 5555163-1 
Jack With Stops 6-4 _ _ A31421-ND® 1.67 1.44 1.14 | 5555163-2 
Jack Without Stops 6-6 _ _ A31422-ND® 82 Pal 56 | 5555165-1 
13A | Jack Without Stops 6-4 _ _ _ — _ A31423-ND® 78 68 54 | 5555165-2 
Jack Without Stops 6-2 _- _ _ md _ A24907-ND Pele: 1.83 1.45 | 555165-5 
Jack Without Stops 6-2 — — — — — A31443-ND® 2.13 1.84 1.46 | 5555165-5 
Jack Without Stops 6-6 ad _- _— _— =_ A31476-ND® 1.19 1.03 81 | 5569026-1 
Jack With Stops 8-8 — — A31419-ND® 1.09 94 .75 | 5555162-1 
13B | Jack Without Stops 8-8 _ _ A31442-ND® 89 77 61 | 5555164-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 ad - _— _ = A31477-ND@ 1.29 1.11 88 | 5569118-1 
430 Jack With Stops, Keyed 8-8 = = A31424-ND@ 89 Wid -61 | 5555166-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 - _ _- A31444-ND® 89 JT 61 | 5555167-1 
Jack, PC Ground 6-6 BOOT: 20) TIOTE: 54) A31440-ND® 1.17 94 .76 | 5555154-1 
Jack, PC Ground 6-4 -559(14.20) -730(18.54) A31441-ND® 1.35 1.08 .87 | 5555154-2 
Jack, PC Ground 8-8 -640(16.26) .735(18.67) A31438-ND® 1.26 1.01 .81 | 5555153-1 
Jack, PC Ground 8-8 -640(16.26) .735(18.67) _ — _ A31439-ND® 1.45 117 93 | 5555153-6 
14 | Jack, PC Ground, Keyed 8-8 -640(16.26) -735(18.67) = = = A31447-ND@ 1.64 1.31 1.05 | 5556591-1 
Jack, Panel Ground 6-6 -559(14.20) -730(18.54) A31435-ND® 1.38 1.10 88 | 5555140-1 
Jack, Panel Ground 6-4 -559(14.20) .730(18.54) A31436-ND® 1.35 1.08 .87 | 5555140-2 
Jack, Panel Ground 8-8 -640(16.26) .735(18.67) — — _ A31437-ND® 1.26 1.01 81 | 5555141-1 
Jack With Stops, Shielded 8-8 -635(16.13) -728(18. 49) - _ _ A31464-ND® 2.70 2.16 1.73 | 5558178-1 
Jack With Stops 6-6 -120(18.29) A31432-ND® 1.88 1.62 1.28 | 5555077-1 
15A| Jack With Stops 6-4 -720(18.29) _ A31433-ND® 1.86 1.60 1.27 | 5555077-2 
Jack Without Stops 6-6 -720(18.29) - A31448-ND® 1.88 1.62 1.28 | 5557314-1 
Jack With Stops 8-8 -718(18.24) _ A31445-ND® 1.99 1.72 1.36 | 5555248-1 
15B | Jack With Stops 8-8 -718(18.24) _ — _ _ A31434-ND® 2.49 2.14 1.70 | 5555078-1 
Jack Without Stops 8-8 -718(18.24) _ = = A31446-ND® 1.99 1.72 1.36 | 5555764-1 
Jack, Unshielded 8-8 -450(11.43) Boa: 11) A31457-ND® 1.55 1.34 1.06 | 5557785-1 
16 | Jack, Unshielded 10-10 -450(11.43) .595(15.11) _ _ — A31459-ND® 2.65 2.28 1.81 | 5558065-1 
Jack, Unshielded, Keyed 10-10 -450(11.43) -595(15.11) _ _ = A31460-ND® 3.81 3.28 2.59 | 5558066-1 
Jack, Shielded, PCB Ground 10-10 -450(11.43) .625(15.88) A31461-ND® 4.22 3.38 2.70 | 5558067-1 
17A| Jack, Shielded, Keyed, PCB Ground 10-10 -450(11.43) .625(15.88) A31462-ND® 6.67 5.34 4.27 | 5558068-1 
Jack, Shielded, Panel Ground 10-10 -450(11.43) .625(15.88) _ _ = A31463-ND® 5.27 4.22 3.38 | 5558070-1 
18 | Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn-Yel LED 8-8 -641(16.29) -128(18.49) = = = A98526-ND® 4.90 3.92 3.14 | 1888250-1 
@ ROHS Compliant {CutTape + TapeandReel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 
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Authorized Distributor 
Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. i 25 100 | Part No. 
Single-Port Modular Jacks (Cont.) 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn/Yel-Grn/Yel LED 8-8 -641(16.29) -128(18.49) A98527-ND® 6.00 4.80 3.84 | 1888250-2 
18 | Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Without LED 8-8 .641(16.29) -728(18.49) _ = _ A98528-ND® 3.85 3.08 2.47 | 1888250-3 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn-Grn LED 8-8 -641(16.29) -728(18.49) = = _ A98529-ND® 4.90 3.92 3.14 | 1888250-4 
Multi-Port Modular Jacks — RoHS Compliant 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 1.00(25.40) 1.200(30.48) A31449-ND 2.50 2.15 1.70 | 5557560-1 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 1.550(39.37) 1.750(44.45) A31450-ND 11.78 10.13 8.01 | 5557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 2.100(53.34) 2.300(58.42) A31451-ND 4.85 4.18 3.30 | 5557562-1 
16 | Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 2.650(67.31) 2.850(72.39) A31452-ND 6.20 5.34 4.22 | 5557563-1 
Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 3.200(81.28) 3.400(86.36) = _ = A31453-ND 7.28 6.26 4.95 | 5557564-1 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Panel Stops 8-8 3.40(86.36) -810(20.57) A31469-ND 19.35 16.65 = 13.16 | 558501-1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 4.300(109.22) 4.500(114.30) = = = A31454-ND 9.80 8.43 6.67 | 5557566-1 
Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 2.33(59.18) -840(21.34) .537(13.64) — — A31470-ND 13.78 17.02 8.82 | 5558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33(59.18) -840(21.34) .537(13.64) — _— A31473-ND 20.58 16.46 13.17 | 5558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 3.200(81.28) 3.430(87.12) A31455-ND 14.23 12.24 9.68 | 5557572-1 
17A| Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.200(81.28) 3.430(87.12) _ _ _ A31456-ND 8.48 7.29 5.77 | 5557572-3 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40(86.36) -810(20.57) .527(13.39) oad = A31474-ND 15.85 12.68 10.15 | 5558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 4.53(115.06) -840(21.34) .537(13.64) — — A31472-ND 16.63 13.30 10.64 | 5558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53(115.06) -840(21.34) .537(13.64) _ _ A31475-ND 31.35 25.08 20.07 | 5558526-1 
17B| Jack, 8 Position, Shielded, Panel and PCB Ground 8-8 4.30(109.22) 4.526(114.95) = _ = A97712-ND 8.95 7.70 6.09 | 6339169-3 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn-Yel LED 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98530-ND 16.18 12.94 10.36 | 1888251-1 
48 Jack, 4 Pos., Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn/Yel-Grn/Yel LED} 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98531-ND 20.80 16.64 13.32 | 1888251-2 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Without LED 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98532-ND 11.13 8.90 7.12 | 1888251-3 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn-Grn LED 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98533-ND 16.18 12.94 10.36 | 1888251-4 


@ RoHS Compliant {CutTape TapeandReel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


AMP Stacked Modular Jacks G) Ge AMP Modular Plugs Tool 


Housing: High temperature nylon, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) 1.4200 Features: 
phosphor bronze; plated 000050 (0.00127) gold in localized area and .00150 (28-45) _| * Strips and terminates cable 
(0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate .995 * Lightweight 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated. All jacks are 8 positions / 8 (25.27) * Low cost 
contacts A9989-ND Crimp Tool for RJ-11 (6) Position Modular Plugs 
Total No. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each + |AMP. 
Desc. of Ports A B Part No. 1 25 [Part No i 
Shielded With Panel Ground (plating is tin rather than tin-lead) AM P Mod u lar Crim p Tools 
2x1 Ports 2 68 (17.27) 45 (11.43) | A31482-ND 10.38 8.30 [5569381-1 
2x2 Ports 4 1.23 (31.24) 1.00 (25.40) | A97709-ND 12.83 11.03 |5569255-1 
2x3 Ports 6 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A31478-ND 19.70 15.76 |5569261-1 
2x4 Ports 8 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) | A31479-ND 16.00 12.80 |5569262-1 
2x6 Ports 12 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) | A31480-ND 19.40 15.52 |5569263-1 
2x8 Ports 16 4.53 (115.06) | 4.30 (109.22) | A31481-ND 35.18 28.14 |5569264-1 
© 
Cuts, strips, crimps and terminates modular plug connectors. 
Features: color-coded dies, a cable jacket stripper, smooth ratcheting Ratchet trol id 
AMP Stacked LED Modular Jac ks action to assure positive connector termination and spring-actuated complete ennination cycle 


Housing: High temperature nylon, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated 
.000050 (0.00127) gold in localized area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) 
nickel underplate Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated. All jacks are 8 positions / 8 contacts 


and cushioned handles for fatigue-free use. Available as entire 
crimping tool, or dies may be purchased separately. Overall size: 7" 


Interchangeable die sets. 


[@uss] 
@ Ge 


Digi-Key Price | AMP 
1.223 (31.06) +| Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
Modular Plug Crimp Tool without Die Set A9931-ND 85.89 | 2-231652-0 
Modular Plug Crimp Tool with 4-4 Die Set A9902-ND 11741 | 2-231652-3 
Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Die Set A9901-ND 11741 | 2-231652-8 
1 Modular Plug Crimp Tool w/ 6-6 Long Body Die Set A9029-ND 11741 | 2-231652-7 
Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Offset Die Set A9930-ND 117.41 | 2-231652-6 
Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Die Set A9900-ND 117.41 | 2-231652-1 
Modular Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Die Set_| A9929-ND. 11741 | 3-231652-0 
Total LED Color 4-Position Handset Die Set A9906-ND 39.41 | 853400-3 
No. of} Dimension A | Top Top | Bot. | Bot. |Digi-Key Price Each |AMP 4-6 Position Die Set _ A9905-ND 39.41 | 853400-8 
Fig.| Desc. |Ports| Inch (mm) Left | Right | Left | Right |Part No. 1 25 |Part No. ___ | 6-6 Position Long Body Die Set A9030-ND 39.41 | 853400-7 
2x1 Ports | 2 — Green | Green | Green | Green |A97713-ND 19.83 _ 17.05|6368011-1 6-6:Rosition Orfset Dio Set (EET AND 80-4! | 8039006 
1 = Ly = 8-8 Position Die Set A9904-ND 39.41 | 853400-1 
2x1 Ports| 2 Green | Yellow | Green | Yellow |A97714-ND__10.55__9.08|6368011-3 8-8 Position High Pert Die Si ‘A9926-ND 39.41 | 1-853400-0 
9 ]2x4 Ports] 8 | 2.355 (59.82) | Grn/Yel) Grn/Yel)Grn/Yel] Grn/Yel/A97704-ND 56.35 48.47/6368062-4 a Wire Sipe Diode Set KE 49976-ND 35.46 apes 
2x8 Ports| 16 | 4.655 (118.24) | Green | Yellow | Green | Yellow |A97710-ND 60.00 _51.60|6116317-6 — | Wire Stripper Replacement Blades A9928-ND 3.83 | 231662-5 
2 Pro-Crimper I] Hand Tool without Dies A9996-ND 66.00 | 354940-1 
AMP M d | J k ith Sh ti B 10-Position, Pro-Crimper II with Die A9798-ND 290.88 | 58560-1 
10-Position Die Set Only, Pro-Crimper II 
oaular Jack WI orting bar RoHS ei erat nodes ND} A9799-ND 254.52 | 58560-2 
2 , Crimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper II A9800-ND 189.68 | 224928-1 
Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in — | Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 149.24 | 224928-2 
localized area and .00150 (0.00381) tin on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate Shield: .010 (0.25) 
copper alloy plated with bright tin over nickel Hand Tool Kit Production Tool Kit 
a Shorting Digi-Key Price Each AMP Contents: Carrying case with frame; RJ-11 (4 and Carrying case with frame; 4-Pos. handset, RU-11 (4 
Description Configurations Part No. 1 25 | Part No. 6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit and 6) Ru-45 (8)-Position die sets, blade replace- 
Shielded PCB Ground Jack and small screwdriver. ment kit and small screwdriver. 
8-Position Ru-48-X 1to 4 and 2 to A31458-ND 17.73 15.25 | 9557789-1 A9040-ND Hand Tool Kit ..........0.00000+ $207.23  A9967-ND Production Tool Kit ............ $245.06 


AMP USB Connectors 


Figure 1, 2 and 4 Features: * Shell and Contacts: Copper Alloy * Housing: UL 94V-0 rated, thermoplastic * Contacts: 0.076 ym minimum Gold over 0.76 ym minimum Palladium- 
Nickel on mating area Figure 3 Features: * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 * Contacts: Phosphor Bronze, 30 pm minimum Gold plated in contact area * Shell: 
Phosphor Bronze Figure 5 Features: * Contact Pin: Copper alloy * Contact Plating: Selectively gold plated over Ni-Pd over nickel * Shell: Stainless steel, tin over nickel plated 


Digi-Key Price Each Tape and Reelf |AMP 
Fig. |Description Color |Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 
1 USB Receptacle Type B, Right Angle Black |A31725-ND 1.34 1.22 86 | — — |292304-1 
USB Receptacle Type B, Right Angle Natural |A98573-ND 1.99 1.80 1.28 | — — |292304-2 
2_ [USB Receptacle Type A, Right Angle Black |A31726-ND 1.26 1.14 81 = — |292303-1 
3_ [Mini USB Receptacle Type B, Right Angle SMD Gold [A31727CT-ND¥ 1.62 = 98 [3,500 | 554.61/M |1734035-2 
4 |Receptacle, Type A, Right Angle, 4 over 4 Position Black A31728-ND 1.86 1.69 1.20 | — — [5787617-1 
5 Micro USB Receptacle Type AB, Right Angle, SMD Gray A97799CT-ND¥ 1.58 1.33 1.06 | 1,000 792.26 |1981584-1 
Micro USB Receptacle Type B, Right Angle, SMD Black |A97800CT-ND$ 1.58 1.33 1.06 | 1,000 792.26 |1981568-1 
$CutTape t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= Tyco Electronics Four Position Data Connector for the [Fie ssoos ; 
IEEE 802.5 Local Area Network [BM Equivalent PIN: 89100875 


Authorized Distributor 


Kit Description: Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief bushings for 45, 90 and Fig. 2 A4005 
180 degree cable exit 

Cableless Balun Kit: A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic components which 
are required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. This kit contains a single BNC jack receptacle but will accept a 
second BNC receptacle which can be ordered separately to provide the dual port version. 


Material for A9105 and A9106: « Stuffer Cap: Clear polycarbonate *AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze «Label: Adhesive 


Four Pair Modular Jack (8 Position) 
IBM Equivalent P/N: 6091030 


backed polyester * Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in contact area and selective tin plating in AMP- Fig. 3 
BARREL terminal area » Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Conductor Type: Solid or stranded having .048 maximum insulation O.D. Compact couplers for two modular plugs; cou- 
plers snap into 0.585” x 0.765” (14.86mm x 
No. of Digi-Key Price Each Tyco Electronics 19.43mm) rectangular wallplate cutouts. Wired 
Fig. Pos. Description Part No. il 25 Part No. one-to-one. 
Category 3 Modular Telephone Jack 
1 6 IBM A4004-ND 5.20 4.48 553983-1 Fig. 4 
2 8 IBM A4005-ND® 5.90 5.08 554546-1 . 
- Compact couplers for two modular plugs; cou- 
1 6 Commercial A9105-ND® 5.58 4.80 554171-1 plers snap into 0.585” x 0.765” (14.86mm x 
2 8 Commercial A9106-ND 5.80 4.99 554578-1 19.43mm) rectangular wallplate cutouts. Wired 
Category 3 Panel Mount Coupler — RoHS Compliant one-to-one. 
3 6 Right Angle A9107-ND 4.50 3.60 555049-1 
8 Right Angle A9108-ND 4.50 3.60 555051-1 Fig. 5 
4 6 In-Line A9109-ND 4.43 3.54 555050-1 These versatile connectors convert a 25 posi- 
8 In-Line A9110-ND 5.00 4.00 555052-1 tion plug or receptacle interface to modular 
: jack interface. Transition Connectors are “ 
RS-232 to Modular Jack — RoHS Compliant used most often with data, data-over-voice 
6 DB25P to RJ11 (6-6) A35055-ND 14.86 13.01 748100-2 and on the dropside or output device side of 
5 8 DB25P to RJ45 (8-8) A33704-ND 23.10 19.25 747772-3 mainframes, personal or business computers. 
8 DB25S to RJ45 (8-8) A35053-ND 15.10 13.22 5-747868-1 
@ RoHS Compliant 


Industrial Ethernet Connectors 


Features: . Threaded outer connection ¢ Environmental sealing (IP67 rated) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
¢ Vibration resistance i Secure, robust connections ¢ Provides for a reliable Fig. |Description Part No. 1 25 400 |Part No. 
performance in electrically noisy conditions found on most factory floors Plug 
* Compatible with Category 5e cable » Fully intermateable with unshielded product = : 
. ts tia 1_|Field-Attachable, 0.1-0.26” (2.5-6.5mm) Acceptable Cable Diameter | A30691-ND 18.66 17.29 13.38 |1546440-1 
Dimensions in Inches (mm) > |IP20 Ru-45, 4 Position, 180 Degrees AQ8811-ND§ 17.49 15.84 11.22 |1903526-1 
Fig. 2 NEW! IP20 RJ-45, 8 Position, 180 Degrees A98812-ND§ 18.26 16.54 11.72 |1903527-1 
Receptacles 
3_|Direct PCB Mount 8 Pin, Front-Coupling Through-Hole Receptacle | A34351-ND 29.01 26.89 20.81 |1-1546405-1 
Receptacle with Standard PC Board A34355-ND 32.04 29.70 22.98 |1-1546409-1 
4 (10 Base-T) with Standard PC Board and 12” (30cm) of Cable A34356-ND 36.22 33.58 25.98 |1-1546410-1 
(568A) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34357-ND 36.22 33.58 25.98 |1-1546411-1 
(568B) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34358-ND 48.26 44.73 34.61 |1-1546412-1 
RJ-45 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A33706-ND 32.41 30.04 23.25 |1546413-3 
5 |RJ-45 Bulkhead Passthrough with 12” (30cm) of Patch Cord A33707-ND 36.31 33.65 26.04 |1546414-4 
RJ-11 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-11 Jack A34359-ND 34.71 32.17 24.89 |1-1546415-1 
Female-to-Female Adapters 
6 |Female-Female RJ45 Jack-Jack A30690-ND 66.75 61.87 47.87 |1546574-1 
Double-Ended Cord Set 
1 Meter (3.3’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34360-ND 74.08 64.82 55.56 |1-1546451-1 
5 Meter (16.4) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34361-ND 100.20 87.68 75.15 |1-1546451-2 
7 10 Meter (32.8’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34362-ND 145.80 127.58 109.35 )1-1546451-3 
2 Meter (6.6’) Solid Core Cable, Industrial/Commercial Ends A34363-ND 95.74 83.78 71.81 |1-1546451-4 
2 Meter (6.6’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34366-ND 89.32 78.16 66.99 |1-1546453-1 
5 Meter (16.4’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34367-ND 100.20 87.68 75.15 |1-1546453-2 
Caps 
Connector Closure Cap IP67 with Lanyard A34352-ND 15.23 14.12 10.93 |1-1546406-1 
1420 TUS r — |Connector Receptacle Cap IP65 A34353-ND 10.43 9.68 7.49 |1-1546407-1 
(28.40) Eh Connector Plug Cap IP67 with Lanyard A34354-ND 18.43 17.09 13.22 |1-1546408-1 
2.260 260 Tool 
(57.40) (57.40) — |Punchdown, with 110 Blade A30681-ND 49.50 - — |1738607-1 
LENGTH Plug Kit 
RJ-45 Solid Plug Kit A31778-NDt 10.80 10.02 7.75 |1738607-1 
RJ-45 Stranded Plug Kit A31779-NDt 10.80 10.02 7.75 |1738607-2 
RJ-45 Shielded CPC, Solid Plug Kit A98813-ND4§ 10.15 9.41 7.28 |1546907-1 
Fig. 10 NEW! 8 | RJ-45 Shielded CPC, Stranded Plug Kit A98814-ND$§ 10.29 9.54 7.38 |1546907-2 
RJ-45 Unshielded CPC, Solid Plug Kit A98820-ND4§ 9.31 8.63 6.68 |1546876-1 
RJ-45 Unshielded CPC, Stranded Plug Kit A98815-ND4§ 9.31 8.63 6.68 |1546876-2 
Receptacle Kit 
9 RJ-45 Receptacle Kit A31781-ND 21.89 20.30 15.70 |/1738601-1 
RJ-45 Receptacle Cover A31780-ND 8.61 7.98 6.18 |1738611-1 
RJ-45 Shielded CPC, Receptacle Kit, Passthrough A98816-ND§ 31.14 28.87 22.33 |1986172-1 
10 RJ-45 Shielded CPC, Receptacle Kit A98817-ND§ 17.84 16.53 12.79 |1546908-1 
RJ-45 Unshielded CPC, Receptacle Kit, Passthrough A98818-ND§ 22.41 20.77 16.07 |1776186-1 
RJ-45 Unshielded CPC, Receptacle Kit A98819-ND§ 18.61 17.26 13.35 |1546877-1 


t Mates with Figure 9 + Mates with Figure 10 § NEW! 


LONEC |P67 Sealed Industrial 
Trmoroerncomeoe” Ethernet Circular RJ45 Connector System 


Electrical Specifications: « Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat. 5e Specification * IR: 500MQ VDC/60s Contact to Metal Shell * Contact Resistance: 20mQ maximum » Current 
minimum @ 100 VDC * DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact * DWV: 1500 Rating: 1.5A maximum * Working Voltage: 100 V * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Conec 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
1_| Shielded 8 Position Cat. 5e RJ45 Plug, Load Bar and Plug Housing Assembly __| 626-1294-ND 6.50 4.81 3.98 3.64 3.51 | 17-10001 
2 | Receptacle Assembly, Panel Gasket, Panel Nut and Protective Cover Assembly | 626-1293-ND 15.10 12.84 10.76 10.01 9.63 | 17-10000 
— | Tool Termination 626-1295-ND 37.97 31.16 27.26 24.83 24.34 | 360X30029X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 299 


&) ASSMANN 


Waterproof Connectors 


Standard and High-Density D-Sub, RJ45 and USB Type-A, Type-B, Circular and Power Connectors that meet the IP66 or 
IP67 Standard when mated. Durable/Industrial Grade. 

Standard and High Density D-Subs: Specitications: * Connector: Black Glass-filled Nylon * Contacts: Copper Alloy, Gold 
Plated * Housing: Black ABS Plastic * Current rating: 5A Standard, 2A High density * Material: Brass/Gold plated pins, PBT 
Connector body Applications: * Public traffic light and automatic parking systems « Industrial automatic cleaning, sealing 
and packing * Security systems * Industrial computer systems * Robotics * Military applications 

RJ45 Type: Specifications: * Connector: Black ABS Plastic * Contacts: Gold plated »* Cable: Cat5e, 24AWG, 4Pair, UTP 
Applications: Commonly used in Ethernet, it is designed to be durable and robust, and is well suited for Automatic 


(Vertical PCB S (Vertical PCB 
Shown) Shown) 


r 
(AE10168-ND 13/16"-28UN 
Shown) (USB Type-B Shown) 


Monitoring Systems (CCTV), industrial communication systems, military communications and control systems. 

USB Type: Specifications: Connectors: Black ABS plastic * Contacts: Gold plated » Cable: USB2.0, 28AWG, OD 5.0mm 
(A and B Types) Applications: * PC and Peripheral interfaces * Robotics * Industrial computer systems 

Circular: Specifications: Connector: Black Nylon * Contacts: Gold plated * Current Rating: 5A (3 and 5pos.); 12A (4 and 
7pos.) 

Power Circular: Specifications: * Connectors: Black Glass-filled Nylon »* Contacts: Gold plated, solder cup Applications: 
Durable construction of ASSMANN power connectors make them suitable for high power amperage applications such as 
generators, communication systems and military applications. 


(Shown without é (AE10165-ND 
connector) Shown) 


| 


13/16"-28UN 


(USB Type-B Shown) (USB Type-B Shown) 


5/8 inch 
27UNS 


Dim. A | Digi-Key Price Each Assmann Dim. A| Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 10 25__| Part No. Fig.| Description (mm) | Part No. i 10 25 | Part No. 
D-Sub Connectors, Male — Standard Density 15 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10120-ND 16.70 14.68 13.16] A-HDF15-HOOD-WP-R 
9 Position, PCB, Vertical 394 ]AE10098-ND 16.37 14.39 12.90]A-DSO9PP-WP-R 3 | 26 Pos., Solder Cup, with Hood 82.5 |AE10122-ND 22.01 19.35 17.35) A-HDF26-HOOD-WP-R 
45 Position, PCB, Vertical 478 | AE10104-ND 1987 1746 1566 | A-DS15PP-WP-R 44 Pos., Solder Cup, with Hood 92.0 |AE10124-ND 27.23 24.75 _22.28| A-HDF44-HOOD-WP-R 
25 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10110-ND 23.79 20.91 _18.75 | A-DS25PP-WP-R D-Sub Hoods — Standard Density / High Density 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 | AEI0100-ND 22.74 19.99 17.92 | A-DSOSAA-WP-R 9 Positions / 15 Positions 66.7 JAE10154-ND 14.59 12.82 11.50] A-HOOD-09/15-R 
1 |15 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10106-ND 26.99 23.73. 21.27 | A-DS15AA-WP-R 3 |15 Positions / 26 Positions 82.5 |AEI0155-ND 19.17 16.85 15.11) A-HOOD-15/26-R 
25 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10112-ND 29.01 26.38 23.74] A-DS25AA-WP-R 25 Positions / 44 Positions 92.0 | AE10156-ND 24.85 21.84 19.58 | A-HOOD-25/44-R 
9 Position, Solder Cup 39.4 | AE10096-ND 16.37. 14.39 12.90 | A-DSO9LL-WP-R RJ-45 Type Connectors and Assemblies — 15/16-20UNEF Mating Thread 
15 Position, Solder Cup 47.8 | AE10102-ND 19.87 17.46 15.66 | A-DS15LL-WP-R RJ-45 Type, Plug, 1 meter 64.0 JAE10163-ND 26.63 23.41 20.99] A-KAB-RJ45-4S-1M-R 
25 Position, Solder Cup 64.5 | AE10108-ND 23,79 20.91 _ 18.75 | A-DS25LL-WP-R 4 |Rept., Panel Mount, Coupler, Cat5 | 53.3 |AE10165-ND 29.59 26.90 24.21 | A-RJ45GFS-R 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10142-ND 16.37 14.39 12.90 | A-DS09-HOOD-WP-R Rept., Panel Mount, PCB, Cat5 30.2 | AE10166-ND 27.69 24.34 21.82 | A-RU45-DFR-R 
3/15 Pos., Solder Cup, with Hood | 82.5 | AE10144-ND 21.32 18.74 16.80 | A-DS15-HOOD-WP-R Rept., Panel Mount, IDC, Cat5 49.5 |AE10167-ND 28.85 26.62 24.76] A-RU45KS-R 
25 Pos., Solder Cup, with Hood | 92.0 | AE10146-ND —-27.69_-24.34_ 21.82 | A-DS25-HOOD-WP-R RJ-45 Type Connectors and Assemblies — 13/16-28UN Mating Thread 
D-Sub Connectors, Female — Standard Density —[Rept., Bulkhead, IDC, Cat5e — |AE10170-ND 18.84 16.56 14.85 | A-RUJ45KU-R 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 | AEIO097-ND 16.37 14.39 12.90 |A-DFOOPP-WP-R RJ-45 Type, Plug, 1 meter 42.7 (PELIOSND 13-50. 11.87 10.64) A-KAB-RJ45-4U-1M-R 
“ ; 5 |RJ-45 Type, Plug 88.5 |AE10168-ND 22.87 20.10 18.02 | A-RUJ45M-LR-R 
15 Position, PCB, Vertical 47.8 | AE10103-ND 19.87 17.46 15.66 | A-DF15PP-WP-R RU-48 Type, Plug 565 |AE10169-ND 2132 1874 1680| A-RI4SM-SR-R 
25 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10109-ND 23.79 20.91 _18.75 | A-DF25PP-WP-R - USB Type Cable Assemblies - 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 | AE10099-ND 22.74 19.99 17.92 | A-DFOQAA-WP-R oe ec i Haan = 73 5107 RUSHAPESR 
2 |15 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10105-ND 26.99 23.73. 21.27 | A-DF15AA-WP-R 6 “A, . , 4 . . 27) A-USB-APFS- 
25 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE1O111-ND 29.01 26.38 23.74 | A-DF25AA-WP-R USB Type-B, Female, 50mm 22.0 |AEI01S8-ND 26.99 23.73 21.27 | A-USB-BPFS-R 
aT Z 2 “WP USB Type-A, Male, 1 meter 42.6 [AET01S9-ND 23.10 20.30 18.20 | A-KAB-USBA-MS-T-R 
9 Position, Solder Cup 30.4 | AET0095-ND 16.37 14.39 12.90 | A-DFOSLL-WP-R 7 
- : " “Wes USB Type-B, Male, 1 meter 44.5 |AE10160-ND 23.10 20.30 18.20 | A-KAB-USBB-MS-1M-R 
15 Position, Solder Cup 47.8 | AE10101-ND 19.87 17.46 15.66 | A-DF15LL-WP-R 
im ; : “WP. USB Type-A, Female, 1 meter 75.0 [AETOT6T-ND 21.32 18.74 16.80] A-KAB-USBA-FS-IM-R 
25 Position, Solder Cup 64.5 | AE10107-ND 23.79 20.91_18.75 | A-DF25LL-WP-R 8 penton Fede teak #0 RERHEORIOM 2132 1874 1eap| AKAPUSBRISAMR 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10143-ND 16.37 14.39 12.90 | A-DFO9-HOOD-WP-R ype’ : Circular Connectors (IPG6)_ - 
3 |15 Pos., Solder Cup, with Hood | 82.5 | AE10145-ND 21.32 18.74 16.80 | A-DF15-HOOD-WP-R = 
25 Pos. Solder Cup withHood | 92.0 | AEIO147-ND 2769 2434 21.89 | A-DF25HOOD-WP-A 3 Position Receptacle — |AE10266-ND 27.29 23.99 21.51] A-CR-03BMMA-L180-WP-R 
= - : cs 9 |4 Position Receptacle — |AE10270-ND 28.81 25.32 22.70 A-CR-O4BMMA-L180-WP-R 
= —__= ‘P-SubiConnectors, ‘Male —High:Density. 5 Position Receptacle — _|AE10274-ND 30.36 26.68 23.92 | A-CR-OSBMMA-L180-WP-R 
15 Position, PCB, Vertical 39.4 | AE10118-ND 19.87 17.46 15.66 | A-HDS15PP-WP 3 Position Plug, Free Hanging —TAET0265-ND 29.80 26.19 23.48 | A-CR-OSBFFA-L180-WP-R 
26 Position, PCB, Vertical 47.8 |AE10130-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDS26PP-WP 10 |4 Position Plug, Free Hanging — |AE10269-ND 31.91 28.05 25.15) A-CR-O4BFFA-L180-WP-R 
44 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10141-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDS44PP-WP 5 Position Plug, Free Hanging — _|AE10273-ND ‘33.92 29.82 _ 26.73 | A-CR-OSBFFA-L180-WP-R 
15 Position, PCB, Right Angle 39.4 |AE10116-ND 24.86 22.60 20.34 | A-HDS15AA-WP 3 Position Receptacle, Panel Mount| — |AE10267-ND 14.78 13.00 11.65] A-CR-O3PMMP-LC-WP-R 
1 |26 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10128-ND 29.59 26.90 24.21 | A-HDS26AA-WP 11]4 Position Receptacle, Panel Mount} — |AE10271-ND 15.25 13.40 12.02] A-CR-O4PMMP-LC-WP-R 
44 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10139-ND 27.85 24.48 21.95 | A-HDS44AA-WP 5 Position Receptacle, Panel Mount| — | AE10275-ND 16.27 14.30 12.82) A-CR-O5PMMP-LC-WP-R 
15 Position, Solder Cup 30.4 |AETO117-ND 19.87 17.46 15.66 | A-HDS15LL-WP 3 Position Receptacle, = i “CR -LC-WP- 
26 Position, Solder Cup 47.8 | AE10129-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDS26LL-WP Panel Mount Solder Cup BEM 14-78 13.00 17.65) A-GR-OSPMIMS-LC-WP-R 
44 Position, Solder Cup 64.5 | AE10140-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDS44LL-WP 42 A Fositon RecetaCe — |aeto272-ND 15.41. 13.55 12.15 | A-CR-OAPMMS-LC-WP-R 
15 Pos., Solder Cup, with Hood | 66.7 |AE10119-ND 16.70 14.68 13.16 | A-HDS15-HOOD-WP-R 5 Peaition Reventacle P 
3 /26 Pos., Solder Cup, with Hood | 82.5 |AE10121-ND 22.01 19.35 17.35 | A-HDS26-HOOD-WP-R Panel Mount Salder Gu — |AE10276-ND 15.68 13.78 12.35] A-CR-OSPMMS-LC-WP-R 
44 Pos., Solder Cup, with Hood | 92.0 |AE10123-ND 27.23 24.75 22.28 | A-HDS44-HOOD-WP-R . 
D-Sub Connectors, Female — High Density Power Circitlar Connectors (IP66) 
- - : 43 |4 Position Power Receptacle — ]AE10278-ND 24.42 21.46 19.24] A-PO4BMMA-S180-WP-R 
15 Position, PCB, Vertical 39.4 | AE10115-ND 19.87 17.46 15.66 | A-HDF1SPP-WP 7 Position Power Receptacle — | AE10282-ND 26.07 22.91 20.54| A-PO7BMMA-S180-WP-R 
26 Position, PCB, Vertical 47.8 | AE10127-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDF26PP-WP. 4 Position Power Plug — _{AE10277-ND 25.77 23.43 21.09 | A-PO4BFFA-S180-WP-R 
44 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10138-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDF44PP-WP. 14 7 Position Power Plug — |AE10281-ND 26.46 24.05 21.65| A-PO7BFFA-S180-WP-R 
15 Position, PCB, Right Angle 30.4 [AE(O113-ND 24.86 22.60 20.34 | A-HDFI5AA-WP 4 Position Power Receptacle, 
2 |26 Position, PCB, Right Angle 47.8 |AE10125-ND 29.59 26.90 24.21 | A-HDF26AA-WP 15 {Panel Mount — |AE10280-ND = 17.92 15.75 14.12] A-PO4PMMS-SC-WP-R 
44 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10136-ND 27.85 24.48 21.95 | A-HDF44AA-WP. 7 Position Power Receptacle, 
15 Position, Solder Cup 30.4 |AE10114-ND 19.87 17.46 15.66 | A-HDF15LL-WP Panel Mount — |AE10284-ND 20.39 17.93 16.07| A-PO7PMMS-SC-WP-R 
26 Position, Solder Cup 47.8 |AE10126-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDF26LL-WP 16 [4 Pos. Power Plug, Panel Mount —TAETO279-ND 24.52 27.55 19.32 | A-POAPFFS-SC-WP-R 
44 Position, Solder Cup 64.5 | AE10137-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDF44LL-WP. 7 Pos. Power Plug, Panel Mount — |AE10283-ND 23.16 21.05 18.95 | A-PO7PFFS-SC-WP-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
300 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Amphenol’Pcd_ Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments 


Features: * Multiple coupling types * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * With the patented RJStop® system you can use a 
standard RJ45/RJ11 cordset * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Mating cycles: 500 minimum 


Part Number RJUF2PE1B Shown Part Number RJF7PE1B Shown Part Number RJFEZ21 Shown Part Number RJF21BSCC Shown 
Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B Cc Description Part No. 1 25 100 Part No. 
RJ11 — RoHS Compliant 
Plugs 
Housing For Cordset with Plastic Gland, Black APC1120-ND 44.95 36.21 33.71 RJ11F6B 
1 Bayonet 1.124(28.55) | 2.089 (63.06) = Housing For Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1121-ND 46.73 37.65 35.05 ‘| RJTIFEN 
Receptacles 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1116-ND. 47.03 37.89 35.28 | RJV1F21B 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1117-ND. 48.94 39.43 36.03 | RJ11F21N 
Bayonet 874 (22.2) | 1.126 (28.6) | 1.563 (39-7) | coiare Flange Receptacle to Solder, Black APC1118-ND 4484 36.12 «33.63: | RJI1F22B 
Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1119-ND. 46.66 37.59 35.00 | RJ11F22N 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1122-ND 63.12 50.50 47.80 | RJI1F71B 
3 Bayonet 874 (222) | 1.374 (34.9) | 1.563 (89.7) | jan Nut Riceptate to Racapticlé, Nickel APC1123-ND 65.68 5255 —49.73._'| RUTIF7IN 
Accessories 
4 Bayonet _ _ _ Cap for Plug, Black APC1128-ND 35.70 27.25 25.84 | RJ11FC6B 
Cap for Plug, Nickel APC1129-ND 36.17 28.35 26.40 | RJ11FC6N 
Cap for Square Flange Receptacle, Black APC1126-ND. 35.17 26.84 25.46 | RJ11FC2B 
5 Bayonet Cap for Square Flange Receptacle, Nickel APC1127-ND 36.58 27.92 26.47 | RJ11FC2N 
Cap for Jam Nut Receptacle, Black APC1130-ND. 42.37 34.14 31.78 | RJ11FC7B 
_ Bayonet - - - Panel Gasket for RU11 Bayonet, Square Flange Receptacles APC1115-ND. 1.12 67 59 | JEI4 
Tools 
- Bayonet Removal for RJ11 Receptacle and Plug Inserts APC1132-ND. 38.57 29.44 27.92 | RJ11FODE 
RJ45 (Ethernet) 
Plugs — RoHS Compliant 
Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1041-ND 32.46 24.35 22.73 RJF6B 
Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1044-ND. 33.70 25.28 23.59 | RJF6N 
Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) — Housing for Cordset with Metal Gland, Black APC1042-ND. 40.79 31.38 29.29 | RJF6EMB 
Housing for Cordset with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1291-ND. 38.47 30.99 28.85 | RJF6EMG 
1 Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1043-ND. 40.89 31.46 29.36 | RJF6MN 
Reverse Bayonet 1.26 (32) 2.438 (61.94) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1072-ND. 12.63 9.19 8.33 | RJFRB6 
Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1083-ND 48.29 37.85 35.24 RJFTV6MN 
Thread 1.5 (38) 2.2 (56) ~~ Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1084-ND 43.36 33.09 31.38 RJFTV6N 
Push Pull 1.279 (32.5) 2.519 (64) = Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1009-ND 14.70 10.69 9.69 | RJF5446 
Quick Lever 1.05 (26.7) 2.659 (67.5) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black (Square) APC1069-ND. 11.25 7.98 7.34 | RJFEZ6 
Receptacles 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1025-ND® 33.12 24.84 23.19 | RJF21B 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1027-ND® 37.30 28.70 26.79 | RJF2IN 
Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1029-ND® 26.84 20.54 18.79 | RJF22B00 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1032-ND® 31.52 23.64 22.07 | RJF22N00 
Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black | APC1030-ND® 46.23 35.28 33.46 | RJF22B03100BTX 
Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black | APC1031-ND® 47.61 36.34 34.46 | RJF22B10100BTX 
Square Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1034-ND@ 45.90 35.04 33.22 | RJF22N05100BTX 
2 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1004-ND® 18.88 13.94 12.82 | RJF54421 
Push Pull 878 (22.3) 4.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Metallized, Black APC1008-ND® 21.44 15.83 14.55 | RJF5442M1 
1.653 (42) Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1005-ND® 19.85 14.65 13.47 | RJF5442200 
13.40 (342) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black | APC1006-ND@ 35.74 27.50 25.67 | RJF5442203100BTX 
1.697 (43.1 Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1076-ND® 40.14 32.34 30.11 RJFTV21N 
Thread 1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 1'697 Pe Suara Flange Raceptace to Solder, Nickel APC1077-ND@ 35.43 2726 +~—«-25.44_‘| RUFTV22NO0 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1045-ND® 47.22 36.04 34.17 | RJF71B 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1046-ND@ 52.10 39.76 37.71 RJF71N 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.8) | 1.539 (89-1) | arn Nut Racepticl tp Solder, Back APC1048-ND@ 4382 33.71 31.46 | RJF72B00 
Bayonet Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1051-ND® 46.63 35.59 33.75 | RJF72N00 
13.34 (339) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1049-ND® 54.59 42.79 39.84 | RJF72B03100BTX 
1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 13.34 (339) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1052-ND® 59.20 46.40 43.20 | RJF72N03100BTX 
3 40.90 (1,039) | Jam Nut Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1050-ND® 55.78 43.72 40.71 RJF72B10100BTX 
1.729 (43.9) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black (Front Mount) APC1073-ND® 17.28 12.76 11.73 RJFRB71 
Reverse Bayonet | 1.079 (27.4) 1.839 (84) aes Jam Nut Fceptacl to Rosertice Right fils Black oo Mount) APC1074-ND@ 19.26 14.22 «13.07 | RUFRB71RA 
1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1085-ND® 51.06 40.02 37.26 | RJFTV71N 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel ; APC1086-ND® 44.14 33.69 31.95 | RJFTV72N00 
13.50 (343) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1087-ND® 62.33 50.22 46.76 | RJFTV72N03100BTX 
41.06 (1,043) | Jam Nut Receptacle to 1.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1088-ND® 62.68 50.50 46.15 | RJFTV72N15100BTX 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black | APC1035-ND® 49.69 37.92 35.96 | RJF2PE1B 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel | APC1036-ND@ 56.89 44.59 41.52 | RJF2PEIN 
Bayonet 1.125 (28.58) | 1.811 (83.3) 3.23 (82) | inline Sate Flange Racenticl to Raceptacl with Metal Gland, Black | APC1037-ND@ 6072 4759 4431 | RUF2PEM1B 
6 Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel | APC1039-ND® 57.42 45.01 41.91 RJF2PEMIN 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel | APC1080-ND® 60.93 49.09 45.70 | RJFTV2PEIN 
Inline Square Flange Rec. to Rec. with Metal Gland, Olive Drab Cadmium | APC1293-ND® 68.02 54.80 51.02 | RJFTV2PEM1G 
Thread 1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 3.622 (92) | inting Sai Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel | APC1081-ND@ 6718 5412 50.30. | RUFTV2PEMIN 
Inline Square Flange Receptacle to Solder with Metal Gland, Nickel APC1082-ND® 52.50 44.16 38.32 | RJFTV2PEM2N00 
ie Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black APC1053-ND® 62.12 48.70 45.34 | RJF7PE1B 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Amphenol Pcd Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments (Cont.) 


Coupling Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B C Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1054-ND® 64.85 §2.25 48.65 | RJF7PEIN 
Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Black APC1055-ND® 70.52 56.82 52.90 RJF7PEM1B 
Bayonet 1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) | inline Jam Nut Risoentacle to Recentaste with Metal Gland, Nickel APC1056-ND@ 7096 57.16 53.22 | RJF7PEMN 
7 Inline Jam Nut Receptacle to Solder with Metal Gland, Green APC1133-ND 61.46 48.66 45.24 RJF7PEM2G00 
Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1089-ND® 72.31 58.25 53.23 | RJFTV7PE1N 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Rec. to Rec. with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1294-ND® 83.66 67.40 62.75 | RJFTV7PEM1G 
Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1090-ND® 81.70 65.82 60.15 | RJFTV7PEMIN 
1.714 (43.55) | Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1064-ND® 20.79 15.35 14.11 RJFEZ21 
8 Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) 13.53 (343.55) | Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1065-ND® 30.52 23.48 21.91 RJFEZ22031 00BTX 
21.40 (543.55) | Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1066-ND® 30.91 23.78 22.19 | RJFEZ2205100BTX 
41.08 (1,043.55) | Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1067-ND® 31.90 24.54 22.91 RJFEZ2210100BTX 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cay APC1026-ND® 37.69 29.00 27.07 RJF21BSCC 
9 Bayonet 1.125 (28.58) | 1.311 (33.3) | 1.051 (26.7) Sears Farge Receptacle to Racontacle, Nickel with Self Closing Cap APC1028-ND@ 38.06 29.05 «27.55 _| RJF2INSCC 
Accessories — RoHS Compliant 
Bayonet _ = _ |P67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Black APC1059-ND 29.56 22.17 20.70 | RJFC6B 
4 IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Nickel APC1060-ND 30.92 23.19 21.65 | RJFC6N 
Push Pull _- - _- IP67 Dust Cap for RUF544 Push Pull Plugs APC1001-ND 17.49 12.72 11.53 | 54402BM 
Thread _- - _ IP67 Dust Cap for RUFTV Threaded Plugs, Nickel APC1092-ND 36.33 27.95 26.09 | RJFTVC6N 
IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Square Flange Receptacles, Black APC1057-ND. 27.28 20.46 19.10 | RJFC2B 
IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Rec., Olive Drab Cadmium | APC1292-ND 26.78 21.58 20.09 | RJFC2G 
Bayonet _ - _ IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Receptacles, Nickel APC1058-ND. 28.80 21.60 20.16 | RJFC2N 
IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Jam Nut Receptacles, Black APC1061-ND. 33.87 26.06 24.32 | RJFC7B 
5 IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Jam Nut Receptacles, Nickel APC1062-ND. 35.31 27.17 25.36 | RJFC7N 
Push Pull IP67 Dust Cap for RJF544 Push Pull Receptacles APC1000-ND. 17.49 12.72 11.53 | 54402BE 
Panel Gasket for RUF544 Push Pull Square Flange Receptacles APC1002-ND 1.96 1.12 97 | 54402JE 
Thread IP67 Dust Cap for RJFTV Threaded Square Flange Receptacles, Nickel APC1091-ND. 35.04 26.96 25.16 | RJFTVC2N 
IP67 Dust Cap for RJFTV Threaded Jam Nut Receptacles, Nickel APC1093-ND. 39.35 30.27 28.26 | RJFTVC7N 
Reverse Bayonet - - - IP67 Dust Cap for RJFRB Reverse Bayonet Jam Nut Receptacles APC1075-ND. 8.02 5.52 5.01 RJFRBC7 
Bayonet/SCC = = = Flange Gasket for RUF Bayonet and all with Self Closing Caps APC1023-ND. 3.46 1.92 1.68 | JE18 
Bayonet - - - Flange Gasket for RJFTV Bayonet Square Flange Receptacles APC1094-ND. 2.78 1.73 1.57 | JE19 
Quick Lever _ = — |P67 Dust Cap for RJFEZ Quick Lever Receptacles APC1070-ND 9.26 6.37 5.79 | RJFEZBE 
Panel Gasket for RUFEZ Quick Lever Square Flange Receptacles APC1071-ND. 1.29 70 -60 | RJFEZJE 
Tools — RoHS Compliant 
Bayonet - - - Removal Tool RUFTV Thread, RUF Bayonet Receptacle and Plug Insert APC1063-ND. 36.80 27.60 25.76 | RJFODE 
Push Pull - - - Removal Tool for RUF455 Plug Inserts APC1003-ND. 10.03 6.82 6.27 | 54400T02 
@ RoHS Compliant 


USB and IEEE 1394 Connection System for Harsh Environments 


Features: ¢ Tri-Start Thread coupling * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * Can insert a standard USB 2.0 
or most standard IEEE 1394 cordsets into a metallic plug * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Mating cycles: 500 ~ 1,500 


Coupling Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B C Description Part No. i 25 100 Part No. 
USB 
1 Plug .961 (24.4) 1.249 (31.72) | 2.792 (70.91) | Plug Housing for USB to A Male cord APC1107-ND. 54.35 42.61 39.67 | USBFTV6N 
Square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1103-ND 42.57 32.75 30.57 | USBFTV21N 
2 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.96) | 1.287 (31.41) | cauare Flange A Receptacle to Solder, Nickel APC1104-ND 42.10 32.39 30.23 | USBFTV22N 
Inline Square Flange A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1105-NDT 81.31 65.50 59.86 | USBFTV2PE1N 
3 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219 (30.96) | 3.422 (86.9) | ining Jam Nut A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1110-NDF 85.10 68.09 64.44 | USBFTV7PE1N 
Square Flange A Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1100-NDA 38.53 29.64 27.67 | USBF21BSCC 
5 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.96) | 1.052 (26.7) | couare Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap | APC1101-NDA 40.23 30.95 28.89 | USBF2iNSCC 
Jam Nut A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1108-ND 47.27 36.08 34.21 USBFTV71N 
8 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.515 (38.47) | 1.287 (31.42) | ‘75 wut A Receptacle to Solder, Nickel APC1109-ND 46.84 36.75 33.90 | USBFTV72N 
7 Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 1.968 (50.0) | Jam Nut B Receptacle to 5 Pin JWT 2.5mm Connector APC1097-ND. 14.13 10.44 9.60 | USBBF7 
39.37 (1,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1095-ND. 15.78 12.08 11.05 | USBBF6100 
8 Cable 0.197 (5) | 0.811 (20.6) | 7974 (9.900) | Cord Male A to Sealed Male B APC1096-ND 16.96 12.98 11.88 | USBBF6200 
IEEE 1394 
1 Plug .961 (24.4) 1.249 (31.72) 2.795 (71) Plug Housing for IEEE 1394 Male Cord APC1016-ND. 57.35 45.41 42.22 | FWFTV6N 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1013-ND 43.77 34.31 31.95 | FWFTV21N 
2 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.95) | 1.332 (33.83) | couare Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1014-ND 44.44 33.92 32.17. | FWFTV22N 
3 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 3.422 (86.9) | Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1015-NDt 87.24 70.61 65.56 | FWFTV2PE1N 
4 Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 3.020 (77) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1019-NDT 87.83 71.08 66.01 FWFTV7PE1N 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1010-NDA 39.39 30.88 28.75 | FWF21BSCC 
5 | Receptacle 1.417 (36) 1.890 (48) | 1.052 (26.7) | sauare Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap _| APC1011-NDA 39.89 31.27 2911 | FWF2iNSCC 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1017-ND 50.40 39.90 37.80 | FWFTV71N 
8 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.515 (38.5) | 1.332 (33.8) | ‘1 nut Receptacle to Solder, Nickel APC1018-ND 49.95 39.55 37.47 | FWFTV72N 
Accessories 
|P67 Dust Cap for USBFTV Square Flange Receptacles APC1112-ND 27.86 20.90 19.51 USBFTVC2N 
IP67 Dust cap for USBFTV Plugs APC1113-ND. 28.96 21.72 20.28 | USBFTVC6N 
IP67 Dust Cap for USBFTV Jam Nut Receptacles APC1114-ND 33.95 26.12 24.38 | USBFTVC7N 
Receptacle Cap for USBBF7 with Metal Chains APC1098-ND 5.10 3.53 3.13 | USBBFC7 
IP67 Dust Cap for FWFTV Square Flange Receptacle APC1020-ND 28.28 21.21 19.80 | FWFTVC2N 
Gasket for Square Flange Receptacles Both FWFTV and USBFTV APC1024-ND 2.98 1.83 1.59 | JE15 
Tools 
Removal Tool for FWFTV Receptacle Inserts APC1012-ND 33.77 25.98 24.25 | FWFODE 
Removal Tool for USBFTV Receptacle Inserts APC1102-ND 30.14 22.61 21.11 USBFODE 


t+ Not IP67 Sealed A Use JE18 Gasket 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hes “TM” Modular Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts | Description Ww H D | Part No. a] 10 100 |Part No. Fig./ Contacts | Description WwW H D | Part No. if 10 100 |Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) — RoHS Compliant Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; 
4-4 77 | 66 | 13.4) H9091-ND 141 145 84 |TM3P-44P Color: White — RoHS Compliant 
1] ®4  Jptug 9.7 | 6.6 | 13.4) H9092-ND 1.48 1.21 88 |TM3P-64P 4-4 12.9 |18.3 |15.0/H11254-ND 296 246 1.82 [TM3RA-44(50) 
6-6 9.7 | 6.6 | 13.4] H9093-ND 171 1.40 1.02 |TM3P-66P 17| 6-4 | Low Profile 14.9 |18.3 | 15.0) H11259-ND 2.96 2.46 1.82 |TM3RA-64(50) 
8-8 11.7 | 6.6 | 22.5 | H9094-ND 2.15 1.79 1.32 [TM8P-88P 6-6 14.9 |18.3 |15.0)H11271-ND 2.99 2.48 _—_1.86 |TM3RA-66(50) 
Heceptacies — with G6” (152-4mm)'Wire:Leads; Color Gray 18| 88 | Low Profile 16.9 |18.3 |15.0|H11279-ND 5.83 4.83 _3.62 |TM3RA-88(50) 
3] 4-4 [Receptacle 15.3 [20.5 |10.2| H9018-ND 263 219 1.62 |TM1R-616W44-45-150M Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 
. mocentacise — Wine Maan 21 | 3x6-4 [PC Mount 39.2 [15.4] 16.0] H9054-ND 6.70 5.55 4.16 |TM2REA-1812 
Wire Leads Color Gray — hott Compliant 2x62 28.2 |16.0 | 15.4] H9113-ND 377 3.12 2.34 /TM2RE-1204 
2 | 4-4 [Receptacle 17.5 |205 [10.2|H11988-ND__4.32_3.58__2.69 [TMIR-G16B44-a58-150M) |93| | | PC Top Entry 98.2 |16.0 154 Menten Aaa Canee Sane HhaREAObA 
6 | 4-4 [Receptacle 12.4 [17.4 |14.3]H11389-ND 4.32 3.58 2.69 | TM1R-616M44-35S-150AM 
7 | 4-4 [Receptacle 124213 |125/H11390-ND 438 3.63 2.72 |TMiR-616P44-a5s-150m| [21 {8X62 [PC Top Entry {39.2 [16.0 | 15.4/ HO116-ND Boe 8 SO IMERE 1806 
| OE neces 424 214 |125/H11392-ND 4.47 3.70 2.78 | TMIRV-623P64-35S-150M - = = (1) 8-8, (1) 6-6 [28.0 |14.0 113.5 ISOENER 6.71 5.68 4.26 [TMSRO-1414 
&5 49.4 91.4125 (ERRGRIOIN 8.01 6.78 5.09 [TMIRV-e2aP6e-a58-150M : ith Power Plug | 24.0 |15.0 |13.7| H9132-ND 2.83 235 1.74 |TMSRT1-62PWJ 
Pic ror 14.9 1183 1137/H11391-ND 470 3.89 2.92 [Tw1AV-62aKed-a58-150m| [30] 6-4 [Top entrysmT | 14.0 [17.0 [12.5] H9136-ND 3.08 254 1.88 |TM15R-64(30) 
6-6 14.9 |18.3 |13.7|H11393-ND 9.22 8.02 _6.42 | TM1RV-623K66-35S-150M Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; 
5 | 8-8  |Receptacle 16.0 [18.4 ]12.5|H11395-ND 9.13 7.94 6.36 | TM1RV-647AF88-35S-150M Color: Gray — RoHS Compliant 
Receptacles — Panel Mount with 6” (152.4mm) 10} 4-4  |PC Mount 20.0 | 11.0 | 10.5} H11282-ND 2.83 2.35 1.74 /TM5RF1-44(50) 
Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown — RoHS Compliant 131 4. |pc Mount 18.0 [15.4 |16.0|H11296-ND 3.48 2.88 2.16 |TM2REA-0604(50) 
6-2 14.9 ]18.3]13.7/H11368-ND 4.64 3.84 2.88 [TM2RG-L62-5S-150M 6-6 18.0 |154 |16.0| H11297-ND 4.06 3.36 2.52 |TM2REA-0606(50) 
9 | 6-4  |Receptacle 14.9 18.3 | 13.7 | H11369-ND 5.83 4.83 3.62 /TM2RG-L64-5S-150M 2x 6-2 28.2 115.4 116.0] H11278-ND 3.92 3.24 2.43 |TM2REA-1204(50) 
6-6 14.9 /18.3 |13.7}H11370-ND 6.81 5.77 __ 4.33 |TM2RG-L66-5S-150M 20 | 2x6-4 | PC Mount 28.2 /15.4 ]16.0]H11275-ND 5.10 4.238 3.17 [TM2REA-1208(50) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 2x 6-6 28.2 |15.4 |16.0/H11263-ND 6.09 5.04 3.78 |TM2REA-1212(50) 
14| 44 Jreceptacle 13.0 /14.5 | 18.0] H9123-ND 2.70 2.25 1.66 /TMSRE1-44 3x 6-2 39.2 |15.4 16.0) H11277-ND 5.19 4.30 3.23 |TM2REA-1806(50) 
6-4 15.0 | 14.5 | 18.0 | H9124-ND 2.47 2.06 1.52 [TMSRE1-64 21 | 3x6-4 |PC Mount 39.2 15.4 |16.0/H11274-ND 6.96 5.76 4.32 |TM2REA-1812(50) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray — RoHS Compliant 3x 6-6 39.2 115.4 |16.0/H11264-ND 8.35 7.26 5.81 |TM2REA-1818(50) 
10| **  |Receptacle 20.0 117.0 10.5 a «322 2.68 1.98 TMSRF-44(50) 4x6-2 50.2 [15.4 |16.0/H11276-ND 6.41 5.31 3.98 [TM2REA-2408(50) 
6-4 24.6 |13.0 |14.0/H11292-ND_ 3.09.57 _1.90 |TMSRF-64(50) 32 | 4x6-4 | PC Mount 50.2 [15.4 |16.0/H11265-ND 7.77 6.58 4.94 |TM2REA-2416(50) 
+ - cag 7 wl ae dea s sch at 4x66 50.2 |15.4|16.0|H11266-ND 8.72 7.58 6.07 |TM2REA-2424(50) 
~! eceptacle i Pi . = * . le ~( 
6-6 ° 18.0 [21.1 [14.3/H11250-ND 2.93 2.43 _ 1.82 [TMSRC-66(50) 22} 4 | po top Entry 172 1160 |15.4 a SG 2.88 2.16 |TMPRE-0604(50) 
12| 8-8 [Receptacle 18.1 [21.2 |17.5/H11252-ND 4.55 3.77 2.83 |TMSRC-88(50) kau 17.2 (16.0 [18-5 IUIZSEEDE 4.06 3.36 2.62 [TMPRE-0606(50) 
4-4 |Receptacle 12.8 [14.0 ]14.0/H11287-ND 3.09 257 1.90 |TM5RJ3-44(50) 23 | 2X84 | o top Entry 282 1160 |15-4 aaa 32 423 3.17 |TMRE-1208(50) 
13| 64 |Receptacle 14.8 [140 [14.0/H11289-ND 2.67 2.14 1.58 [TMSRU1-84(50) See no a 7 ce - - aaa 
6-6 | Receptacle 14.8 [14.0 |14.0/H11284-ND 3.02 2.52 1.86 |TM5RJ1-66(50) 24 PC Top Entry sal acl (a ; : " 
8-8 Receptacle (Keyed) | 19.2 [14.0 |16.0/H11281-ND 3.10 2.57 _1.93 |TMSRJ1-88(50) 3x66 39.2 116.0 |15.4/ H11272ND 7.80 6.60__ 4.95 [TM2RE-1818(50) 
6-4 | Receptacle 14.8 |14.0 [14.0] H11293-ND 2.57 2.14 1.58 [TM5RU2-64(50) 4x 6-2 50.2 /16.0 15.4) H11273-ND 6.47 5.36 4.02 JTM2RE-2408(50) 
1g| 66 [Receptacle 148/140 |140/H11204ND 3.19 265 1.96 [TMSRU2-66(50) 25 | 4x6-4 | PC Top Entry 50.2 |16.0 |15.4]H11260-ND 7.77 658 4.94 |TM2RE-2416(50) 
8-8 Receptacle (Keyed)| 19.2 | 14.0 | 16.0| H11280-ND 2.70 2.25 1.66 |TM5RJ-88(50) 4x6-6 50.2 |16.0 |15.4|H11267-ND 10.99 9.56 _7.65 | TM2RE-2424(50) 
8-8 [Receptacle (Keyed) | 18.6 |14.0 |14.0/H11295-ND 4.15 3.44 2.58 [TMSRJ2-88(50) 33 | 8x6-6 |Side Entry 8x6-6 [93.0 [14.0 |14.0/H11288-ND 12.26 11.35 9.51 |TMSRJ1-4848(50) 
ia] 4 |pecoptacte 13.0 14.5 /18.0/H11255-ND 2.60 216 1.60 [TMSREt-44(20) og | 3x88 [8x88 43.3 |14.0 [14.7/H11311-ND 6.66 5.64 4.23 |TMSRSA-2424(50) 
6-4 15.0 |14.5 |18.0/H11257-ND 2.80 2.33 _1.72 [TMSRE1-64(20) — |3x(1) 8-8, (2)6-6/30.0 [14.0 |13.5|H11299-ND 8.35 7.07 __ 5.30 [TMSRQ-2020(50) 
15| 6-6 {Receptacle 15.0 [14.5 ]18.0|H11258-ND 312 260 1.92 |TMSRE1-66(20) (eontnusa) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


“TM” Modular Connectors (cont.) 


Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts | Description WwW H D | Part No. ‘] 10 100 |Part No. Fig./ Contacts |Description WwW H D | Part No. a 10 100 |Part No. 
27| — | 2x (1) 8-8, (1) 6-6] 28.0 | 14.0 | 13.5 | H11298-ND 6.97 5.90 4.43 [TM5RQ-1414(50) Dust Covers for Modular Connectors — RoHS Compliant 
6-6 12.0]13.0] 85 | H9007-ND 65 53.39] TM-6-DC 
2x62 | y, 35.0) 15.0 |13.7 | H11312-ND 3.31 2.74 2.06 |TMSRT-1204PW4(50 38 
‘ 2x6-2 ilies 35.0/ 15.0 |13.7 | H11313-ND 351 291 218 Geena ag [putt 15.6 /18.9 | 6.5 [GOUGAND so 7887 [IMB-D0 
- - - - - - Plug for CAT6 — RoHS Compliant 
29| 6-6 | With Power Plug | 24.0| 15.0 | 13.7 | H11344-ND 3.89 3.22 2.42 |TMSRT1-66PWu(50) 39] 88 [Plug 717189] 25 |Hi1471-ND 3.60 2.98 2.24 [TMO3P-BaP 
30/44 |topentry sr |13-0]17.0 /125 | H11301-No 2.80 2.33 1.72 |TM15R-44(50) Boot for CAT6 Plug — RoHS Compliant 
6-4 14.0)17.0 |12.5 | H11300-ND 3.02 2.52 1.86 |TM15R-64(50) 8-8 [Black 13.4]17.2 | 25.3 | H11472-ND 118 97 70 |TM23P-8-BT(01) 
34| 8-8 | Receptacle 44.0] 11.7 |17.0 | H11303-ND 3.51 2.91 2.18 |TMSRL-88(50) oe a ae Hi ie ns ee iss 
31 | 4x8-8 | Receptacle 56.0|11.7 |17.0 [H11304-ND 10.24 8.90 _7.12 |TMSRL-3232(50) a vag 43.4/172 |98 (eRe dig? er 3p Lei 
: : ia 4}17.2 | 25. : 4 . 
Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 8-8 |Green 13.4|17.2 | 25.3 | H11476-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(05) 
35] 8-8 | Receptacle 15.6] 12.3 | 14.5 | H11310-ND 4.61 3.82 2.87 |TM18R-TO-88(50) 8-8 [Orange 13.4|17.2 | 25.3 | H11477-ND 1.18 97.70 |TM23P-8-BT(06) 
“TM” Modular Connectors — RoHS Compliant 8-8 |Gray 13.4) 17.2 | 25.3 | H11478-ND 118 97.70 |TM23P-8-BT(07) 
31 | 4x 8-8 | With Light Pipes | 59.2] 15.3 | 25.9 | H11307-ND 15.47 14.56 12.74 |TM21R-5A-3232-LP(50) 88 [Light Blue 13.4 | 17.2 | 25.3 | H11479-ND 148 97.70 |TM23P-8-BT(08) 
Adapter Receptacle Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 
37] 8-8 : Pract?) 48.6 [17.0 [37.5 |H11315-ND 11.54. 10.68 8.95 [TMSRL-88-WJ(50) | &8 [Blacks CATE 15 ]14.5] 13 |H11480-ND 3.74 3.10 2.33 |TM23R-5A-88(50) 
to Receptacle 8-8 _|EMI Shield 15 [14.5 | 13 | H11488-ND 4.23 3.51 2.63 |TM24RSG-5A-88 
36 | 8x 8-8 | With Light Pipes | 59.2 | 28.0 | 32.5 | H11308-ND 21.30 20.59 18.46 |TM21R-5B-3232D-LP(50)|_ {— | Hand Crimp Tool for CAT6 Plug H11487-ND 558.60 —  —I/HT601-TM23/22P-88P 


Data-Link Shielded Jack and Cable Assembly 


FEATURES: 


H11289 


Jack: ¢ In order to protect the circuit inside the equipment, the jack is constructed 
to allow the shielding to engage first upon mating »* The conventional TM series 
jack with EMI protection provided with a shield and ferrite core * The 8-conductor 
model conforming to RJ-45 and |SO8877 standards 


Shielded Jack — PCB Mount 


APPLICATIONS: 


*LAN equipment * Office equipment * Measurement equipment * HUB « Router 
* Computer * ISDN terminal TM11 “EMI” protection connector is designed to fulfill 
the requirement of noise and “ESD” protection. The design is in conformance with 
the F.C.C. regulation as specified in “476 C.F.R., Part 68, subpart F.” 


Positions- Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts Part No. 1 10 100 Part No. 
8-8 H11289-ND 5.51 4.56 3.42 TM11R-5C-88(50) 
oO Circuits- LED Color Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each EDAC 
FAC 2 RJ45 M odu lar Jacks Fig. |Contacts Left / Right A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
with LEDs 30y” Gold 
= 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1060-ND 3.01 2.67 2.14 | A20-108-660-010 
Yellow/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1061-ND 3.26 2.89 2.31 | A20-108-661-310 
1 8-8 Red/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1062-ND 3.35 2.97 2.38 | A20-108-662-310 
Green/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1063-ND 3.91 3.47 2.78 | A20-108-663-310 
Red/Green-Red/Green| 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1064-ND 3.97 3.52 2.82 | A20-108-665-510 
— 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1065-ND 4.84 4.29 3.44 | A20-216-660-010 
2 2x8-8 Yellow/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1066-ND 5.74 5.09 4.07 | A20-216-661-310 
Green/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1067-ND 5.27 4.68 3.74 | A20-216-663-310 
2 4x88 Green/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1068-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-663-310 
Yellow/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1069-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-661-310 
Gold Flash 
_— 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1105-ND 2.23 1.98 1.59 | A20-108-260-010 
Yellow/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1106-ND 2.70 2.40 1.92 | A20-108-261-310 
SPECIFICATIONS: ; ; tl), ee Red/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1107-ND 2.64 2.34 1.87 | A20-108-262-310 
* Insulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 * Contact Material: Phosphor Green/Green 45.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1108-ND 264 2.34 1.87 | A20-108-263-310 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate over Nickel * Contact Resistance: = 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1111-ND 4.43 3.94 3.15 | A20-216-260-010 
20mQ max. * Insulation Resistance: 500MQ min. * Current Rating: 1.5A max. 2 | 2x88 Yellow/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1112-ND 4.90 4.35 3.48 | A20-216-261-310 
* Voltage Rating: 120VAC max. * Shield Housing: Tin plated Copper Alloy *LED Green/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1113-ND 4.90 435 3.48 | A20-216-263-310 
Voltage: 2.1V typical @ 20mA * Reverse Voltage @<100mA: 5.0V * DC Forward 2 4x88 Green/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1109-ND 9.33 8.28 6.63 | A20-432-263-310 
Current: 30mA Yellow/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1110-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-261-310 
RJ 45 M od u la r J acks Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Contacts A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
30p” Gold 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2— Right Angle j ae 15.90 | 16.38 | 15.36 | 151-1070-ND 124 1.08 “86 | A00-108-620-450 
16.70 | 16.20 | 16.00 | 151-1071-ND 2.23 1.98 1.59 A00-108-622-450 
2 8-8 20.57 | 13.30 | 15.24 | 151-1072-ND 2.36 2.09 1.68 A00-108-660-450 
Cc 21.20 | 13.60 | 15.88 | 151-1073-ND 2.39 2.12 1.70 A00-108-662-450 
«q 20.57 | 13.60 | 30.48 | 151-1074-ND 3.41 3.03 2.42 A00-216-660-450 
B 2 8-8 21.27 | 13.80 | 31.12 | 151-1075-ND 4.19 3.72 2.97 A00-216-662-450 
28.50 | 25.14 | 17.28 | 151-1076-ND 4.84 4.29 3.44 A00-216-672-450 
2 8-8 20.65 | 12.83 | 58.55 | 151-1077-ND 5.52 4.90 3.92 A00-432-660-450 
21.30* | 13.60 | 59.10* | 151-1078-ND 9.98 8.86 7.09 A00-432-662-450 
Gold Flash 
1 8-8 15.90 | 16.38 | 15.36 | 151-1099-ND 71 64 51 A00-108-220-450 
16.70 | 16.20 | 16.00 | 151-1100-ND 1.64 1.46 1.17 A00-108-222-450 
20.57 | 13.30 | 15.24 | 151-1118-ND 1.21 1.08 86 A00-108-260-450 
SPECIFICATIONS: 7 88 | 2120 | 1360 | 15.88 | 151-1119-ND 1.24 1.10 .88__| A00-108-262-450 
* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * FCC Compliance: Part 68 SubPart F « Insu- 20.57 | 13.60 | 30.48 | 151-1101-ND 1.33 1.19 95 A00-216-260-450 
lator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 * Contact Material: Phosphor 2 8-8 21.27 13.80 | 31.12 | 151-1102-ND 2A7 1.93 1.54 A00-216-262-450 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plated over Nickel »* Contact Resis- 28.50 | 25.14 | 17.28 | 151-1103-ND 4.43 3.94 3.15 A00-216-272-450 
tance: 30mQ max. * Insulation Resistance: 500MQ min. » Current Rating: 1.5A max. 2 8-8 20.65 | 12.83 | 58.55 | 151-1104-ND 2.42 2.15 1.72 A00-432-260-450 
* Voltage Rating: 1.25V * Withstanding Voltage: 500VAC (Gold Flash: 1000VAC) 21.30* | 13.60 | 59.10* | 151-1120-ND 3.69 3.28 2.62 A00-432-262-450 


* Shield Housing: Tin plated Copper Alloy 


* Dimension is +0.25 mm 


molex 


HyperJack 1000 - Power over 
Ethernet (PoE) Modules 


RoHS) 


semryaee 


Nickel Housing: ¢ Material: Black Thermoplastic 

Circuits- ar Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Molex UL 94V-0 erninsl: * Phosphor Bronze, Plating: 

Contacts Description A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. Postplate or Spotplate 0.00127/0.00005 min. * Gold 

PoE Module 2x4 Port | 59.39 | 63.53 25.9 | WM5458-ND 153.56 131.90 117.76 |85586-1003 over 0.00127/0.00005 min. * Nickel in contact area, 

8-8 PoE Module 2x6 Port | 87.33 | 63.53 25.9 | WM5459-ND 251.61 216.11 192.96 | 85586-1005 0.00190/0.000075 min. 100% * Tin in tail area, both 
Ethernet 2x6 Port 87.33 | 40.15 | 25.46 | WM5460-ND 92.87 79.77 71.22 |85780-1005 | over 0.00127/0.000050 min. nickel over all 


The HyperJack 1000 PoE Module enables all power 
over Ethernet management functions for Power 
Sourcing Equipment (PSE) acc. IEEE802.3af with 
Gigabit Ethernet performance. 


SPECIFICATIONS: Shield: ¢ Material: Brass, Plating: 


More Product Available Online: www.digikey.com 


304 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex Modular Jacks 


Housing: Black glass-filled 
high temperature nylon, UL 
94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: 1.27ym (50u") min. 
Gold in contact area and 
1.27um (50y”) Tin in tail area, 
both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 
(70°C for 48025 series) 


Housing: Black glass-filled nylon, UL 
94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 


Housing: Black glass-filled nylon, 
UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 

Plating: Post plate 1.27pm min. 
Gold in contact area, Tin in tail area, 
both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled nylon, 
UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Select Gold in contact 
area, 1.27pm (50y”) min. Tin/ 
Lead in tail area, both over Nickel 
overall 

Temperature: -40°C ~ 70°C 


Housing: Black polyester, UL 94V-0 


Contact: Phosphor Bronze 


Plating: Post plate 1.27pm ~ 1.52um 
(50u” ~ 60") Gold in contact area, Tin 


Plating: Post plate 1.27m ~ 1.52um (50y” ~ 
60”) Gold in contact area, 1.90pm (75p”) 
min. (90/10) Tin/Lead in tail area, both over 


in tail area, both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: High temperature 
thermoplastic (Polyamide, 
glass fiber filled for Part 
No. 48074-9001) Black, UL 
94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: 1.27ym (50p”") 
(30u” for Part No. 
48074-9001) min. Gold 
in contact area and 100y” 
min. Tin/Lead in tail area, 


Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled 
polyester, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: 1.27pm (50y”) min. Gold 
in contact area, 1.0m min. Tin in 
tail area, both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black polyamide, glass 
fiber filled, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27ym ~ 
1.52um (50y” ~ 60y”) Gold in 
contact area, 1.90um (75y)”) 
min. Tin in tail area, both over 
Nickel overall 

Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled ny- 
lon, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Select Gold in 
contact area, 1.27m (50”) 
min. Tin in solder tail area, 
both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black polyester, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 

Plating: Post plate 1.27um ~ 1.52um (50y” ~ 
60") Gold in contact area, 1.90m (75y”) min. 
(90/10) Tin/Brass in tail area, both over Nickel 
overall 

Note: Panel cutout SMT are Black polyester, UL 
94V-0 

Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled 
nylon polyester, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Select Gold in 
contact area, 1.27um min. 
2.54um Tin in tail area, both 
over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 85°C 
(80°C for 44150 series) 


both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 70°C 


Housing: Black LCP glass- 
filled, UL 94V-0 
Contact: Brass plated 


Housing: Black glass-filled nylon 


Housing: Black glass-filled ny- polyester, UL 94V-0 


lon polyester, UL 94V-0 


Housing: Black glass-filled nylon 
polyester, UL 94V-0 


5 : Contact: Phosphor Bronze 
= ponte esp Brolze Contact: Phosphor Bronze 5 Plating: each Gold in contact Plating: 1.27ym (50y”) min. 
A 9: elect Gold in contact Plating: Select Gold in contact area, 1.27ym min. 2.54um Tin in Gold in contact area, 1.901m 
Ss 4 area, 1.27um min. 2.54um Tin area, 1.27pm min. 2.54ym Tin in ic , ”) min. tin in tai 
in al h : tail area, both over Nickel overall (75y”) min. tin in tail area, 
. 34 y tail area, both over Nickel tail area, both over Nickel overall Temperature: “40°C ~ 85°C both over Nickel overall 
See overall >. 7 Temperature: -40°C ~ 85°C (80°C for 42410 series) Temperature: -40°C ~ 80°C 
Temperature: -40°C ~ 80°C (80°C for 95501 series) 
Circuits- Dimensions -mm_| Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dimensions -mm_| Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Contacts| Key A B ( Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Contacts| Key A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle - Low Profile, Shielded with Lightpipes — RoHS Compliant NEW! Vertical - Standard Profile SMT — RoHS Compliant NEW! 
1 8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM1637-ND 3.82 3.11 2.40 | 43860-0010-TR80 4-4 no {11.18 | — — | WM5583-ND 1.43 1.17 -90 | 95503-6451 
Right Angle - Low Profile, Inverted Unshielded — RoHS Compliant 7 6-4 no | 13.21) — — | WM5584-ND 1.49 1.22 .94 | 95503-6651 
6-4 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5430-ND 1.62 1.32 1.02 | 43860-0003 6-6 no | 13.21 | — — | WM5585-ND 1.44 1.17 -90 | 95503-6671 
1 6-6 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5431-ND 1.69 1.37 1.06 | 43860-0002 8-8 no | 15.24 |_— —_| WM5586-ND 1.42 1.15 -89 | 95503-6891 
8-8 no_| 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5432-ND 1.82 1.48 1.14 | 43860-0001 Right Angle - Category 5 with LED — RoHS Compliant 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with All Panel Grounding Tabs 8 8-8 no | 16.50 | 15.75 | 13.21 | WM5448-ND 2.64 2.03 1.63 | 48146-0011 
6-4 no | 16.38 | 15.39 | 13.54] WM5433-ND 3.05 2.48 1.91 | 43860-0015 Right Angle Shielded with Integrated Magnetics and LED — RoHS Compliant 
1 6-6 no | 16.38 | 15.39 | 13.54) WM5434-ND® 3.11 2.53 1.95 | 43860-0014 8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 | WM5449-ND 14.81 11.40 9.12 | 48025-0002 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5435-ND@ 3.24 2.64 2.03 | 43860-0013 8 8-8 no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450CT-NDOT 11.38 8.66 — | 48074-9001 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 8-8 no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450TR-NDO¢ 742.00/100 48074-9001 
— RoHS Compliant Right Angle, Through Hole — RoHS Compliant 
6-4 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5436-ND 3.05 2.48 1.91 | 43860-0006 4-4 no | 12.20 | 13.00 | 14.50 | WM5464-ND 1.30 1.06 81 | 52018-4446 
it 6-6 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5437-ND 3.11 2.53 1.95 | 43860-0005 9 6-6 no | 12.20 | 13.00 | 14.50 | WM5465-ND 1.30 1.06 .81 | 52018-6646 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5438-ND 3.24 2.64 2.03 | 43860-0004 8-8 no | 12.20 | 13.00 | 14.50 | WM5466-ND 3.60 2.93 2.25 | 52018-8846 
Right Angle - Low Profile, Unshielded Bottom Entry - Low Profile, Through Hole — RoHS Compliant 
4-4 no | 11.18 | 18.03 | 11.58 | WM5439-ND® 1.69 1.38 1.06 | 43202-4101 10 8-8 no | 15.55 | 12.58 ] 16.75 | WM5470-ND 2.09 1.70 1.31 ] 95002-2883 
6-2 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5440-ND 1.63 1.33 1.03 | 43202-6107 8-8 no | 15.55 | 12.58 | 16.75 | WM5486-ND NEW! 1.91 1.56 1.20 | 95502-2883 
6-4 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5473-ND® 1.67 1.36 1.05 | 43202-6104 Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 
6-4 no | 13.21 | 18.03 ) 11.58 | WM5441-ND® 1.63 1.33 1.03 | 43202-6105 2x8-8 | no | 31.12 | 21.02 | 14.63 | WM5471-ND 10.19 8.28 6.37 | 44150-0005 
2 6-6 no__| 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5442-ND@ 1.75 1.43 1.10 | 43202-6101 4x8-8 | no | 59.05 | 21.02 | 14.63 | WM5482-ND 20.37 16.56 12.74 | 44150-0006 
8-4 no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WM5443-ND 1.74 1.41 1.09 | 43202-8119 7 2x8-8 | no | 32.36 | 15.47 | 13.45 | WM5475-ND 6.53 5.31 4.09 | 44248-0085 
8-6 no | 15.24 | 18.03 | 11.58) WM5444-ND 1.80 1.47 1.13 | 43202-8116 4x8-8 | no | 63.86 | 15.47 | 13.45 | WM5476-ND 12.27 9.97 7.67 | 44248-0086 
8-8 no | 15.24 | 18.03 ) 11.58 | WM5445-ND® 1.87 1.53 1.17 | 43202-8104 2x8-8 | no | 32.36 | 15.47 | 13.45 | WM5477-ND 7.73 6.29 4.84 | 44248-0029 
8-10 no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WM5446-ND® 1.94 1.58 1.22 | 43202-8101 4x8-8 | no | 63.86 | 15.47 | 13.45 | WM5478-ND 14.67 11.92 9.17 | 44248-0030 
Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant Right Angle, Shielded, Lightpipes, Stacked — RoHS Compliant 
8-8 no | 14.58 | 20.20 | 10.77 | WM5463-ND 7.81 6.35 4.89 | 44661-0001 12 8-8 no | 59.18 | 33.95 | 26.73 | WM5472-ND 39.39 32.01 24.62 | 44170-0001 
3 8-8 no | 15.75 | 13.21 | 15.11 | WM5467-ND 2.54 2.07 1.59 | 44620-0001 Right Angle - Low Profile, Inverted, Lightpipes — RoHS Compliant 
8-8 no | 15.06 | 20.78 | 11.23 | WM5469-ND 7.81 6.35 4.89 | 44661-0021 13 8-8 no | 15.75 | 14.99 | 13.21 | WM5474-ND 2.82 2.30 1.77 | 43860-0007 
Right Angle - Low Profile SMT, with Flush Fitting Nails — RoHS Compliant NEW! Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant NEW! 
4 6-6 no | 13.21 | — — | WM5567CT-NDt 1.94 1.58 — | 44144-0005 4-4 no | 11.18 | 18.10 | 11.50 | WM5568-ND 1.10 90 69 | 95501-2441 
6-6 no | 13.21 | — —_| WM5567TR-ND$ 145.50/150 44144-0005 6-4 no | 13.21 | 18.10) 11.50 | WM5569-ND 1.53 1.24 .96 | 95501-2641 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded — RoHS Compliant 13 6-6 no | 13.21 | 18.10 | 11.50 | WM5570-ND 1.11 90 .70 | 95501-2661 
5 8-8 yes | 16.38 | 15.75 | 13.46 | WM5468-ND 3.74 3.04 2.34 | 44620-0002 8-8 no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM5571-ND 1.11 91 .70 | 95501-2881 
Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 8-8 yes | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM5572-ND 1.47 1.20 -93 | 95501-2882 
5 8-8 no | 16.36 | 18.64 | 11.81 | WM1635-ND§ 3.47 2.82 2.17 | 43202-8816-TR80 NEW! Right Angle - Low Profile SMT — RoHS Compliant NEW! 
8-8 no | 16.36 | 18.64 | 11.81 | WM1636-ND& 3.47 2.82 2.17 | 43202-8817-TR80 4-4 no | 11.18 | 18.10 | 11.50 | WM5573-ND 1.29 1.06 .81 | 95501-6449 
NEW! Right Angle - Category 5 — RoHS Compliant NEW! 6-4 no | 13.21 | 18.10) 11.50 | WM5574-ND 1.31 1.07 .82 | 95501-6649 
8-8 no | 15.80 | 21.06 | 13.06] WM5487-ND 6.11 4.97 3.82 | 44050-0003 13 6-6 no | 13.21 | 18.10 | 11.50 | WM5575-ND 1.42 1.16 .90 | 95501-6669 
5 8-8 no | 15.80 | 21.06 | 13.06 | WM5488-ND 6.11 4.97 3.82 | 44050-0006 8-8 no | 15.24 | 18.10) 11.50 | WM5576-ND 1.49 1.22 .94 | 95501-6889 
NEW! Right Angle Shielded with Integrated Magnetics and LED 8-8 | yes | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM5577-ND 168 _1.37 _1.05 | 95501-6890 
— RoHS Compliant NEW! Vertical - Low Profile — RoHS Compliant 
8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 | WM5483-ND 8.63 6.64 5.31 | 48025-1090 8-8 no | 18.03 | 16.38 | 15.88 | WM5565-ND 1.53 1.25 96 | 42410-8312 
5 | 88 no | 16.20 | 25.40 | 13.30) WM5484-ND 8.63 6.64 5.31 | 48025-1190 8-8 no | 18.03 | 16.38 | 15.88 | WM5566-ND§ 1.53 1.25 96 | 42410-8314 
8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 | WM5485-ND 8.50 6.54 5.23 | 48025-4000 14 6-4 no | 13.46 | 12.70 | 15.88 | WM5479-ND 1.41 1.45 -89 | 42878-6362 
Right Angle - Low Profile SMT — RoHS Compliant 6-6 no | 13.46 | 12.70 | 15.88 | WM5480-ND 1.45 1.18 91 | 42878-6218 
4-4 no 111.18] — — | WM5416-ND 1.24 1.02 -78 | 95001-6441 6-6 no | 13.46 | 16.38 | 15.88 | WM5588-ND NEW! = 1.46 1.19 92 | 42410-6170 
8} a8 | yes [1524| — | — | wms420-np 209 170 ~~ 131 | 95001-6882 8-8 | no_| 15.49 | 12.70 | 15.88 | WM5481-ND 1.50 1.23.95 | 42878-8410 
Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout SMT — RoHS Compliant Right Angle, Shielded - Low Profile — RoHS Compliant 
77-4) no 111487 — | — | WM5496-ND Ta 145 89 95003-6447 &8 | no | 15.24] 18.10| 11.50] WMM6056-ND ; 255 2.08 1.60 | 95540-2881 
7 ie . ile — ii 7] 15 8-8 no | 15.24 | 18.10) 11.50 | WM6055CT-NDOt 1.61 1.23 — | 95540-6886 
a, Egat Standard Profile — RoHS Compliant NeW sii 8:8 | no | 15.24 | 18.10|11.50| WMBOS5TR-NDO$ ———_—173.10/150 95540-6886 
7| 6&4 | no 1321} — | — | wess79-ND 140 1.14 “88 | 95503-2641 _ Dust Cover — RoHS Compliant 
6-6 no |13.21| — | — | WM5580-ND 1.95 1.59 1.22 | 95503-2661 Dust Cover for 8 Position Modular Jack........ WM5447-ND 1.49 1.15 — | 85999-3255 
8-8 no | 15.24 | — | — | WM5581-ND 147 96 74 | 95503-2881 +CutTape +TapeandReel § NoToporSideTabs ATopTabs 0 SMT Type RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bluetooth Buccaneer® Adapters 


Features: * Dust and waterproof to IP68 standard when mated « Bluetooth V1.1 and 


screw thread locking * Windows XP recognized Specifications: * Frequency Band: 
V1.2 *Up to 100m range ° Built-in antenna * Standard A-type USB interface * Secure 2.4GHz unlicensed ISM band »° Sensitivity: -76dBm * Maximum Data Rate: 723kbps 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Description Part No. 1 25) 50 Part No. 
IP68 Rated, USB / Bluetooth Adapter, Class | 708-1000-ND 79.96 71.15 59.17 PX0880/1 
IP68 Rated, USB / Bluetooth Adapter, Class II 708-1001-ND 61.15 54.42 45.26 PX0880/2 


USB Buccaneer® Connectors 


Features: « Dust and waterproof to |P68 standard when mated * USB version 2.0 performance »* Low and high speed 
bus connection, 1.5Mbs to 480Mbs « Plug and play capability * Visual mating indication * Screw coupling * High noise 
immunity and EMI protection * Suitable for PC and peripheral configuration Electrical Specifications: * Current Rating: 1A 


* Voltage Rating: 30VAC (RMS) » Contact Resistance: 30mQ maximum Material Specifications: * Shell Material: Nickel 
plated steel * Insulation moulding: Nylon 6 * Flammability: UL94V-0 »* Contact Material: 30” gold plated copper alloy 


* Over mould material: Black PVC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Mating Cycles: 1,000 
Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Sealed USB Cable Assemblies 
IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 2.0m Cable 708-1011-ND 8.96 7.97 6.64 PX0840/A/2M00 
1 IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 3.0m Cable 708-1012-ND 11.06 9.84 8.19 PX0840/A/3M00 
IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 5.0m Cable 708-1013-ND 14.72 13.11 10.89 PX0840/A/5M00 
IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 2.0m Cable 708-1014-ND 8.96 7.97 6.64 PX0840/B/2M00 
2 IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 3.0m Cable 708-1015-ND 11.06 9.84 8.19 PX0840/B/3M00 
IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 5.0m Cable 708-1016-ND 14.72 13.11 10.89 PX0840/B/5M00 
IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 2.0m Cable 708-1017-ND 14.42 12.83 10.67 PX0841/AB/2M00 
3 IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 3.0m Cable 708-1018-ND 16.97 15.10 12.56 PX0841/AB/3M00 
IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 5.0m Cable 708-1019-ND 20.14 17.92 14.90 PX0841/AB/5M00 
Front Panel Mount Connectors 
4 IP68 Sealed Type A USB Front, 5 Position Crimp Connector Rear, 132mm Cable 708-1022-ND 11.12 9.90 8.24 PX0843/A 
5: IP68 Sealed Type B USB Front, 5 Position Crimp Connector Rear, 132mm Cable 708-1023-ND 11.12 9.90 8.24 PX0843/B 
6 IP68 Sealed Type A USB Front, Standard Type B Rear 708-1020-ND 10.11 9.00 747 PX0842/A 
rd IP68 Sealed Type B USB Front, Standard Type A Rear 708-1021-ND 10.11 9.00 7.A7 PX0842/B 
Rear Panel Mount — PCB Direct Mount Connectors 
8 IP68 Sealed Type A USB Front, Direct Mount PCB Contacts Rear 708-1024-ND 11.12 9.90 8.24 PX0845/A. 
9 IP68 Sealed Type B USB Front, Direct Mount PCB Contacts Rear 708-1025-ND 11.12 9.90 8.24 PX0845/B 
PCB Adapter Leads 
10 Type A USB to 5 Position Crimp Connector, 100mm Cable 708-1026-ND 3.34 2.97 2.47 14193 
1 Type B USB to 5 Position Crimp Connector, 100mm Cable 708-1027-ND 3.34 2.97 2.47 14194 
Headers 
12 5 Position Straight PCB Header 708-1028-ND 23 20 AT 14191 
13 5 Position Right Angle PCB Header 708-1029-ND 27 24 .20 14192 


Ethernet Buccaneer® Connectors 


Features: * Dust and waterproof sealing to IP68 standard when mated »* Cat5e compliant »* Shielded system » Screw 
coupling * Data rate up to 100MHz * High noise immunity and EMI protection « Ability to “field” terminate 

Cable Specifications: * Impedance: 100Q + 15Q @ 100MHz * Capacitance: 330pF/km » Conductors: 24AWG bare 
copper ° Insulation: HD-PE * Tape: 1 lap mylar tape * Screen: 1 layer mylar and aluminum tape, 0.12mm tinned copper 
braid * Sheath: Black Polyurethane (PUR) Jacket * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Minimum Bend Radius Before 
Installation: 10 x 0.D. * Minimum Bend Radius Installed: 6 x 0.D. * Diameter: 6.1mm nominal 

Connector Specifications: * Connector Body: Polyester * Flammability: UL94V-0 * O-Rings: Silicon * Panel Gasket: Silicon 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
RJ45 Plug Specifications: * Current Rating: 1.5A * Voltage Rating: 30VAC, 42VDC * Contact Resistance: 10mQ maximum 
«Moulding: Polycarbonate * Flammability: UL94V-0 »* Contact Material: Phosphor Bronze * Contact Plating: 50y” gold 
© Operating Temperature: -40°C ~ 70°C » Mating Cycles: 1,000 

RJ45 Coupler Specifications: * Current Rating: 1.5A »* Voltage Rating: 30VAC, 42VDC » Contact Resistance: 10mQ 
maximum Coupler Shell: Nickel plated copper alloy * Moulding: ABS * Flammability: UL94V-0 * Contact Material: 50,” 


gold plated phosphor bronze » Operating Temperature: -40°C ~ 70°C » Mating Cycles: 1,000 Dimitar 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 2.0m Cable 708-1003-ND 23.83 21.22 17.64 PX0837/2M00 
1 IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 3.0m Cable 708-1004-ND 27.65 24.61 20.47 PX0837/3M00 
IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 5.0m Cable 708-1005-ND 31.46 28.00 23.29 PX0837/5M00 
IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 2.0m Cable 708-1006-ND 29.56 26.30 21.88 PX0838/2M00 
2 IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 3.0m Cable 708-1007-ND 34.32 30.55 25.40 PX0838/3M00 
IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 5.0m Cable 708-1008-ND 37.18 33.09 27.52 PX0838/5M00 
3 Flex Connector with Shielded RJ45, For Cables 3.5mm ~ 8mm Diameter 708-1002-ND 16.00 14.23 11.84 PX0834/B 
4 Panel Mount Cat5e Shielded Connector 708-1009-ND 33.33 29.66 24.66 PX0833 
5 Rear Panel Mount Cat5e Shielded RJ45 Connector 708-1010-ND 11.87 11.03 9.77 PX0839/PC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mini USB Buccaneer® Connectors 


Utilizing the industry standard Mini B connection for the panel connection, the latest in the USB Buccaneer range offers a secure, robust connection 
performing to USB V2.0, where dust or water could prove detrimental to system operation. The system is fully shielded providing good levels of 
noise immunity and EMI protection. Cables are fully overmoulded offering secure, tamper-proof connections. Specifications: » Protection Rating: 
IP68 © Current Rating: 1A * Voltage Rating: 30VAC, 42VDC * Contact Resistance: 500 * Mating Cycles: 5,000 » Connector Body: UL94V-0 Rated 


© Temperature Range: -20°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. it 25 50 Part No. 
Cable Assemblies 
IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 2.0m 708-1229-ND 10.62 9.45 7.86 PX0441/2M00 
1 | IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 3.0m 708-1230-ND 12.66 11.27 9.37 PX0441/3M00 
IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 4.5m 708-1231-ND 22.88 20.36 16.93 PX0441/4M50 
IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 2.0m 708-1232-ND 11.85 10.55 8.76 PX0442/2M00 
2 | IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 3.0m 708-1233-ND 13.89 12.36 10.28 PX0442/3M00 
IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 4.5m 708-1234-ND 24.10 21.45 17.83 PX0442/4M50 
Connectors 
3 | Panel Mount Mini B, 5 position Female Connector 708-1235-ND 7.15 6.36 5.29 PX0443 
4 | Rear Panel Mount, Mini B USB, 5 position Connector 708-1236-ND 7.15 6.36 5.29 PX0446 
5 | Rear Panel Mount, Mini B USB, PC Terminals 708-1237-ND 7.15 6.36 5.29 PX0447 


FireWire™ Buccaneer® Connectors 


Features: * Dust and waterproof sealing to IP68 standard when mated » IEEE1394A performance to 400Mbs * Screw coupling * Industry 
standard connection « Shielded system Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 30VAC * Contact Plating: 30” 
gold * Connector Body: UL94V-0 rated * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C Material Specifications: * Connectors: Shell Material: 
Nickel plated steel * Insulation moulding: Glass filled PBT * Contact Material: 30y” gold plated copper alloy * Mating Cycles: 1,000 Cable 


Connectors: * Overmould Material: PVC Panel Connectors: * Body Moulding: Polyamide 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. i 25 50 Part No. 
Cable Assemblies 
1 Sealed 4 Position to Standard 4 Position, 2.0m 708-1279-ND 26.92 25.03 22.16 PX0417/2M00 
Sealed 4 Position to Standard 4 Position, 4.0m 708-1280-ND 36.65 34.09 30.16 PX0417/4M00 
9 Sealed 4 Position to Standard 6 Position, 2.0m 708-1281-ND 26.92 25.03 22.16 PX0418/2M00 
Sealed 4 Position to Standard 6 Position, 4.0m 708-1282-ND 36.65 34.09 30.16 PX0418/4M00 
3 Sealed 6 Position to Standard 6 Position, 2.0m 708-1283-ND 31.44 29.24 25.88 PX0846/2M00 
Sealed 6 Position to Standard 6 Position, 4.0m 708-1284-ND 43.30 40.27 35.63 PX0846/4M00 
4 Sealed 6 Position to Standard 4 Position, 2.0m 708-1285-ND 28.52 25.45 22.42 PX0851/2M00 
Sealed 6 Position to Standard 4 Position , 4.0m 708-1286-ND 38.60 34.44 30.33 PX0851/4M00 
5 | Panel Mount Sealed 4 Position, 5 Position Connector 708-1287-ND 13.75 12.78 11.31 PX0419 
6 | Panel Mount Sealed 6 Position, 7 Position Connector 708-1288-ND 14.95 13.90 12.30 PX0847 
Connectors and Sealing Caps 
5A | 5 Position PCB Header, Straight 708-1028-ND 23 .20 7 14191 
5B | 5 Position PCB Header, Right Angle 708-1029-ND 27 24 .20 14192 
6A | 7 Position PCB Header, Straight 708-1289-ND 60 56 9 14358 
6B | 7 Position PCB Header, Right Angle 708-1290-ND 65 61 54 14359 
Sealing Cap for PX0417, PX0418 708-1291-ND 1.45 1.33 1.18 PX0485/BK 
— | Sealing Cap for PX0419 708-1292-ND 1.45 1.33 1.18 PX0480/BK 
Sealing Cap for PX0846, PX0851 708-1293-ND 1.87 1.67 1.39 PX0835 


Sam(ec 


IP68 Ethernet Circular 
Connectors SCPE Series 


Specifications: 


¢ Insulator Material: Polycarbonate » Contact Material: Phosphor Bronze » Shield Material: Phosphor Bronze « Over- 


mold: PA66 GF 13 FR » Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C » Mates with: SCRE * Wire: 24AWG 


Fig. 2 


939.90 


Digi-Key Price Each Samtec 
Fig. | Description Part No. ul 25 50 Part No. 
Cable Plug Assemblies 
Sealed RJ45 Plug to RJ45, 2.0m SAM8626-ND 32.97 25.37 24.10 | SCPE-G-2.00-S 
1 | Sealed RU45 Plug to RU45, 3.0m SAM8627-ND 36.84 28.34 26.92 | SCPE-G-3.00-S 
Sealed RJ45 Plug to RJ45, 5.0m SAM8628-ND 46.55 35.53 34.30 | SCPE-G-5.00-S 
Receptacle 
2 | Sealed RJ45 Receptacle SAM8629-ND 15.62 11.58 10.65 | SCRE-01 


IP68 USB Circular 


Connectors SCPU Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Glass Filled Thermoplastic * Contact Material: Copper Alloy * Shield Material: CRS 
¢ Sealed Overmold: PAG6 GF 13 FR * Operating Temperature Range: -20°C ~ 75°C * Mates with: SCRU 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Samtec 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Cable Plug Assemblies 
Sealed Type A to Sealed Type B, 2.0m | SAM8630-ND 20.00 15.30 14.50) SCPU-17-G-2.00-AMS-BMS 
1 |Sealed Type A to Sealed Type B, 3.0m | SAM8631-ND 22.04 16.87 15.98) SCPU-17-G-3.00-AMS-BMS 
Sealed Type A to Sealed Type B, 5.0m | SAM8632-ND 26.82 20.12 19.45 | SCPU-17-G-5.00-AMS-BMS 
Sealed Type B to Type A, 2.0m SAM8633-ND 20.58 16.17 14.70 | SCPU-17-G-2.00-BMS-AM 
2 | Sealed Type B to Type A, 3.0m SAM8634-ND 21.60 16.53 15.66 | SCPU-17-G-3.00-BMS-AM 
Sealed Type B to Type A, 5.0m SAM8635-ND 26.28 19.71 19.06 | SCPU-17-G-5.00-BMS-AM 
Receptacles 
3_| Sealed USB Type A, Panel Mount SAM8636-ND 8.52 6.04 5.79 | SCRU-01 
4 |Sealed USB Type B, Panel Mount SAM8637-ND 8.52 6.04 5.79 | SCRU-02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Se IP Modular Connectors, Plugs and Tools 


MagJack® Integrated Connector Modules (ICM) — Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


RJ-45 connectors: Positions-Contacts per Port = 8-8 


With LEDs With LEDs 
Number of Tab Number | Height 
SMT or THT Rows Latch Auto | LEDs Other of | Above Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
Fig. (5) X Ports(6) | Up/Down(1) | Shielding(3) | MDIX | L-R(4,7) | Components(2) | Cores(19)| PCB(8) A B Cc Part No. al 25 100 | Part No. 
Common Mode Filter 10/100BASE-TX Jacks — RoHS Compliant 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs _— _ 2wCMC 2 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1115-ND* 7.46 6.99 6.41 | SI-60063-F 
10/100BASE-TX — RoHS Compliant 
1 THT 1x1 Tab Up None Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | .986 (25.04) | .599 (15.21) | 523 (13.28) | 380-1104-ND* 4.38 4.11 3.77 | SI-50196-F 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC 4 14.07 | 1.000 (25.40)| .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1102-ND* 4.77 4.47 4.10 | SI-50154-F 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | 1.000 (25.40)| .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1103-ND* 4.77 4.47 4.10 | SI-50170-F 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs Yes _— 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | 599 (15.21) | 380-1105-ND* 4.45 4.17 3.83 | SI-60002-F 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) | 380-1139-ND* NEW! 4.83 4.53 4.16 | SI-60001-F 
1 THT 1x1 Tab Down | EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) | 380-1141-ND* NEW! 4.99 4.68 4.29 | SI-60118-F 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) | 380-1140-ND* NEW! 4.83 4.53 4.16 | SI-60005-F 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs Yes Y-G 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) | 380-1106-ND* 4.83 4.53 4.16 | Sl-60062-F 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs Yes | G/Y-G/Y 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1117-ND* 4.83 4.53 4.16 | Sl-60024-F 
2 THT 1x1 Vertical Jack] Smooth Yes Y-G 2wCMC 4 17.02 | .670 (17.02) | .640 (16.26) | .670 (17.02) | 380-1108-ND* 4.86 4.56 4.18 | Sl-46001-F 
10/100BASE-TX Multiport — RoHS Compliant 
3 THT 1X2 Tab Down | EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 13.84 | .838 (21.29) | 1.220 (30.99) | .545 (13.84) | 380-1116-ND* 18.75 17.58 16.12 | SI-60082-F 
3 THT 1X4 Tab Down | EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 13.84 | .865 (21.97) | 2.354 (59.79) | .545 (13.84) | 380-1118-ND* 17.95 16.83 15.43 | SI-60105-F 
THT 1X4 Tab Down | EMI Tabs Yes — 2wCMC 4 13.97 | .865 (21.97) | 2.354 (59.79) | .545 (13.84) | 380-1114-ND* 17.02 15.96 14.63 | SI-60128-F 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport 
4 THT 2X4 Stack Jack | EMI Tabs Yes _— 2wCMC 4 25.5 | 1.103 (28.02)| 2.329 (59.16) | 1.004 (25.50) | 380-1080-ND* 22.70 18.85 16.46 | SI-30005 
4 THT 2X6 Stack Jack | EMI Tabs Yes _— 2wCMC 4 25.5 | 1.103 (28.02)| 3.429 (87.10) | 1.004 (25.50) | 380-1081-ND* 34.02 28.24 24.67 | SI-30006 
4 THT 2X8 Stack Jack | EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.103 (28.02) | 4.529 (115.04) | 1.004 (25.50) | 380-1082-ND* 45.38 37.67 32.91 | SI-30019 
5 THT 2x4 Stack Jack | EMI Tabs Yes _— 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70)| 2.330 (59.18) | 1.004 (25.50) | 380-1088-ND 17.98 14.93 13.04 | 0811-2X4R-28 
5 THT 2X4 Stack Jack | EMI Tabs Yes — 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70)| 2.330 (59.18) | 1.004 (25.50) | 380-1126-ND® 18.86 15.66 13.68 | 0811-2X4R-28-F 
5 THT 2X6 Stack Jack | EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70)| 3.430 (87.12) | 1.004 (25.50) | 380-1089-ND 26.94 22.37 19.54 | 0811-2X6R-28 
5 THT 2X6 Stack Jack | EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70)| 3.430 (87.12) | 1.004 (25.50) | 380-1127-ND® 28.28 23.48 20.51 | 0811-2X6R-28-F 
5 THT 2x8 Smooth EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 4.530 (115.06) | 1.004 (25.50) | 380-1090-ND 35.92 29.82 26.05 | 0811-2X8R-28 
5 THT 2X8 Smooth EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 4.530 (115.06) | 1.004 (25.50) | 380-1128-ND® 37.72 31.31 27.35 | 0811-2X8R-28-F 
6 THT 2X1 Stack Jack | EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 27.43 | 1.335 (33.91)| .679 (17.25) | 1.080 (27.43) | 380-1123-ND® 7.90 741 6.80 | 0845-2G1T-H5 
Combo 10/100BASE-TX/ Dual USB 2.0 Type A Female Ports — RoHS Compliant 
7 THT 1X1 w/2USB) Smooth Smooth Yes G-Y ewGMGr a) 31.42 | 1.090 (27.69)| .751 (19.07) | 1.237 (31.42) | 380-1091-ND 5.12 4.80 4.40 | C893-1AX1-El 
Auto Transformer 
Power Over Ethernet (PoE) 10/100BASE-TX — RoHS Compliant 
it THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G PoE, 3wCMC 4 13.97 | 1.000 (25.40) .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1119-ND 5.89 5.52 5.06 | SI-52003-F 
Gigabit (10/100/1000BASE-TX) 
1 | THT(9) Mid Plane 1x1 Tab Down | EMI Tabs Yes G-G 3wCMC 8 9.55 | 1.026 (26.06)} .650 (16.52) | .448 (11.38) | 380-1111-ND® 6.40 6.00 5.50 | L834-1G1T-S7 
1 | THT Low Profile 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 38wCMC 8 11.3. | .950 (24.13) | .700 (17.78) | .445 (11.30) | 380-1110-ND® 6.66 6.24 5.72 | L829-1J1T-43 
1 THT 1X1 Tab Down | EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC 8 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) | 380-1142-ND® NEW! 6.53 6.12 5.61 | SI-61001-F 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/G 2wCMC 12 14.07 | 1.300 (33.02)| .661 (16.79) | .536 (13.61) | 380-1085-ND* 13.18 12.36 11.33 | SI-50080 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 8(11) | 13.61 | 1.290 (32.77)| .642 (16.31) | .536 (13.61) | 380-1122-ND@ 10.27 9.63 8.83 | 0826-1X1T-M1-F 
dl THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 12 13.61 | 1.300 (33.02)| .661 (16.79) | .536 (13.61) | 380-1121-ND@ 7.49 7.02 6.44 | 0826-1X1T-23-F 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/G-Y 38wCMC 8 14.07 | 1.000 (25.40)| .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1109-ND*¥@ 6.34 5.94 5.45 | SI-51009-F 
2 THT 1x1 Vertical Jack] Smooth Yes Y-G 2wCMC 8 17.02 | .920 (23.37) | .640 (16.26) | .670 (17.02) | 380-1120-ND@ 6.40 6.00 5.50 | V890-1AX1-A1 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Multiport — RoHS Compliant 
3 THT 1X2 Tab Down | EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 8 13.84 | 1.000 (25.40)| 1.238 (31.45) | .545 (13.84) | 380-1112-ND 14.18 13.29 12.19 | 0875-1G2T-E3 
6 THT 2x1 Stack Jack | EMI Tabs Yes G-G/Y 2wCMC 12 27.43 | 1.335 (33.91)| .679 (17.25) | 1.080 (27.43) | 380-1124-ND 12.80 12.00 11.00 | 0845-2R1T-E4 
* Note: Pins without electrical connections may be omitted. RoHS Compliant 
KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab Up = thumb lock facing away from PCB (7) LEDs: “—" = none; L-R = Left-Right : G = Green, Y = Yellow; Bicolor : G/O = Green/Orange, Y/G = Yellow/Green, 
(2) CMC (Common Mode Choke) with HV Cap within the connector; no extra PCB real estate required. 2wCMC = 2 wire G/Y = Green/Yellow 
Common Mode Choke, 3wCMC = 3 wire Common Mode Choke (8) Height above PCB does NOT include shielding tabs 
(3) EMI Tabs = On the outside face of the shield for connecting to a front panel (9) Ultra Low Profile, PCB cut out required 
(4) LEDs require external 5V source and 2500 external resistors ("R" = 2500 internal resistor built-in) (10) 4 Cores = 2 Transformers + 2 CMC's; 8 Cores = 4 Transformers + 4 CMC's; 12 Cores = 8 Transformers + 4 
(5) Package Mounting: THT = Through Hole, SMT = Surface Mount Autotransformers 
(6) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = 2 rows/4 columns (11) VOIP = Voice Over Internet Protocal (Continued) 
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Panel Stop 
Positions -| Number Shielding Flange Tab Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
Fig. | Contacts of Ports Type t (Yes/No) Orientation Series A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
1 4-4 1 Unshielded No Down 64 .815 (20.70) -445 (11.30) | .505 (12.83) | 380-1017-ND@ 77 72 66 | SS-6444-NF 
1 6-4 1 Unshielded No Down 64 .815 (20.70) 530 (13.46) | .505 (12.83) | 380-1018-ND® 93 87 80 | SS-6446-NF 
1 6-4 if Unshielded No Down 70 .712 (18.08) 525 (13.33) | .453 (11.51) | 380-1042-ND 715 Pra 65 | SS-7046-NF 
1 6-6 1 Unshielded No Down 64 .815 (20.70) 530 (13.46) | .505 (12.83) | 380-1019-ND@ 93 87 80 | SS-6466-NF 
1 6-6 1 E-Shielded No Down 64 .850 (21.59) 545 (13.84) | .545 (13.84) | 380-1020-ND@ 1.63 1.53 1.41 | SS-6466S-A-PG4-BA-50 
1 6-6 if Unshielded No Down 70 .712 (18.08) 525 (13.33) | .453 (11.51) | 380-1043-ND@ 1.63 1.53 1.41 | SS-7066-NF 
1 8-8 a Unshielded Yes Down 64 .815 (20.70) 605 (15.36) | .505 (12.82) | 380-1021-ND® 86 81 75 | SS-6488-FLS 
1 8-8 1 Unshielded No Down 64 .815 (20.70) 605 (15.36) | .505 (12.82) | 380-1022-ND@ 86 81 75 | SS-6488-NF 
1 8-8 if Unshielded No Down 71 .815 (20.70) 605 (15.36) | .505 (12.82) | 380-1046-ND@ 1.02 96 88 | SS-7188-NF 
1 8-8 ft Shielded Yes Down 64 .850 (21.59) 635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1023-ND® 1.57 1.47 1.35 | SS-6488S-A-FLS 
1 8-8 1 Shielded No Down 64 .850 (21.59) 635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1024-ND@ 1.86 1.74 1.60 | SS-6488S-A-NF 
1 8-8 if Shielded No Down 71 .815 (20.70) 635 (16.13) | .505 (12.82) | 380-1047-ND@ 1.98 1.86 1.71 | SS-7188S-A-NF 
1 8-8 1 E-Shielded No Down 64 .850 (21.59) .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1025-ND® 1.86 1.74 1.60 | SS-6488S-A-PG4-BA 
1 8-8 1 E-Shielded No Down 71 .850 (21.59) 635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1049-ND 1.98 1.86 1.71 | SS-7188S-A-PG4-BA 
1 8-8 if EA-Shielded No Down 71 .850 (21.59) 635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1048-ND@ 1.98 1.86 1.71 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
1 10-8 1 Unshielded No Down 70 .712 (18.08) 600 (15.24) | .453 (11.51) | 380-1038-ND 1.09 1.02 .94 | SS-700810-NF 
1 10-8 1 E-Shielded No Down 70 .738 (18.74) 626 (15.90) | .475 (12.06) | 380-1040-ND@ 2.43 2.28 2.09 | SS-700810S-A-PG4-BA 
1 10-8 1 EA-Shielded No Down 70 .738 (18.74) 626 (15.90) | .475 (12.06) | 380-1039-ND@ 2.43 2.28 2.09 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
1 10-10 1 Unshielded No Down 64 .815 (20.70) 605 (15.36) | .505 (12.83) | 380-1015-ND® 1.06 99 91 | SS-641010-NF 
1 10-10 1 Shielded No Down 64 .850 (21.59) 635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1016-ND@ 1.76 1.65 1.52 | SS-641010S-A-NF 
2 4-4 1 Unshielded No Vertical 65 .650 (16.51) 455 (11.56) ) .650 (16.51) | 380-1030-ND 1.89 1.77 1.63 | SS-6544-NF 
2 6-6 if Unshielded No Vertical 65 .650 (16.51) 535 (13.59) | .650 (16.51) | 380-1147-ND@ NEW! 1.30 1.22 1.12 | SS-6566-NF 
2 8-8 1 Unshielded No Vertical 60 .650 (16.51) 610 (15.49) | .644 (16.36) | 380-1094-ND@ 1.63 1.53 1.41 | SS-60000-007 
2 8-8 1 Unshielded No Vertical 71 .650 (16.51) 615 (15.62) | .644 (16.36) | 380-1050-ND@ 1.02 96 88 | SS-7188V-A-NF 
2 10-8 1 Unshielded No Vertical 65 .650 (16.51) 615 (15.62) | .644 (16.36) | 380-1026-ND@ 96 90 .83 | SS-650810-A-NF 
2 10-10 i} Unshielded No Vertical 65 .650 (16.51) 615 (15.62) | .644 (16.36) | 380-1029-ND® 1.73 1.62 1.49 | SS-651010-A-NF 
2 10-10 1 Unshielded Yes Vertical 65 .650 (16.51) 615 (15.62) | .644 (16.36) | 380-1113-ND@ 2.02 1.90 1.74 | SS65100-030F 
3 8-8 1 Shielded No Vertical 60 .670 (17.02) 640 (16.26) | .670(17.02) | 380-1095-ND@ 2.40 2.25 2.07 | SS-60000-008 
3 8-8 1 Shielded No Vertical 71 .670 (17.02) .640 (16.26) | .670 (17.02) | 380-1051-ND 2.62 2.46 2.26 | SS-7188VS-A-NF 
3 10-8 1 Shielded No Vertical 65 .670 (17.02) 640 (16.26) | .670(17.02) | 380-1028-ND® 2.27 2.13 1.96 | SS-650810S-A-NF 
3 10-8 id Shielded Yes Vertical 65 .670 (17.02) 640 (16.26) | .670(17.02) | 380-1027-ND@ 2.27 2.13 1.96 | SS-650810S-A-FLS 
3 10-10 1 Shielded No Vertical 65 .670 (17.02) 640 (16.26) | .670(17.02) | 380-1146-ND® NEW! 1.83 1.72 1.58 | SS-651010S-A-NF 
4 6-6 1 Unshielded No Down 63 .815 (20.70) 525 (13.34) | .620 (15.75) | 380-1143-ND@ NEW! 1.10 1.03 95 | SS-6366-1-NF 
4$ 6-6 1 Unshielded Yes Down 68 .725 (18.42) 525 (13.34) | .505 (12.83) | 380-1037-ND 2.88 2.70 2.48 | SS6866B-FLS-C40 
4 8-8 1 Unshielded No Down 63 .815 (20.70) 605 (15.37) | .620 (15.75) | 380-1144-ND® NEW! 1.16 1.10 1.01 | SS-6388-NF 
5 6-6 1 E-Shielded No Down 64 .850 (21.59) 545 (13.84) | .550 (13.97) | 380-1145-ND@ NEW! 1.20 1.13 1.03 | SS-6466S-A-PG1 
5 8-8 1 Unshielded No Down 60 .815 (20.70) 605 (15.36) | .535 (13.59) | 380-1097-ND® 1.63 1.53 1.41 | SS-60000-010 
§ 8-8 1 Shielded No Up 60 .850 (21.59) .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1096-ND® 2.40 2.25 2.07 | SS-60000-009 
ARJ45™ Catagory 7a — RoHS Compliant 
5 8-8 1 Shielded No Up 77 .860 (21.84) 600 (15.24) | .530 (13.46) | 380-1125-ND 12.13 11.37 10.43 | SS-77100-004 
Round Cable Applied Jacks — RoHS Compliant 

8-8 Cable Ready | Unshielded Yes Panel Mount 82 1.073 (27.25) | .619 (15.72) | .654 (16.61) | 380-1100-ND 5.49 5.15: 4.72 | SS-82000-002 

8-8 Cable Ready | Shielded§ Yes Panel Mount 82 1.51 (38.35) 690 (17.53) | .680 (17.27) | 380-1101-ND 9.38 8.79 8.06 | SS-82100-001 

10-8 | Cable Ready | Unshielded Yes Panel Mount 80 1.300 (33.02) | .750 (19.05) | .780 (19.81) | 380-1078-ND 6.46 6.06 5.56 | SS-800810SB-SP50-040-250 

Multiport Jacks 

7 | 66 2 Unshielded No Down 66 815 (20.70) | .848 (21.54) | 503 (12.78) | 380-1031-ND® 371 3.48 3.19 | SS-666602-NF 
7 6-6 4 Unshielded No Down 66 .815 (20.70) | 1.744 (44.30) | .503 (12.78) | 380-1032-ND® 4.93 4.62 4.24 | SS-666604-NF 
7 8-8 2 Shielded No Down 71 .865 (21.97) | 1.254 (31.85) | .545 (13.84) | 380-1044-ND 7.97 7.47 6.85 | SS-718802S-A-NF 
7 8-8 4 Unshielded No Down 66 .815 (20.70) | 2.305 (58.55) | .523 (13.28) | 380-1034-ND 3.20 3.00 2.75 | SS-668804-NF 
7 8-8 4 E-Shielded No Down 66 .865 (21.97) | 2.100 (53.34) | .545 (13.84) | 380-1035-ND® 6.50 6.09 5.59 | SS-668804S-A-PG4-AC 
7 8-8 8 E-Shielded No Down 66 .865 (21.97) | 4.554 (115.67) | .539 (13.69) | 380-1036-ND 11.23 10.53 9.66 | SS-668808S-A-PG4-AC 
8 8-8 4 E-Shielded No Down 71 .865 (21.97) | 2.354 (59.79) | .545 (13.84) | 380-1045-ND 9.44 8.85 8.12 | SS-718804S-A-PG4-AC 
Q 8-8 12 Shielded No Up/Down 73 1.103 (28.02) | 3.429 (87.10) | 1.004 (25.50) | 380-1052-ND 16.80 15.75 14.44 | SS-73100-046 
9 8-8 16 Shielded No Up/Down 73 1.103 (28.02) | 4.529 (115.04)] 1.004 (25.50) | 380-1053-ND 24.00 22.50 20.63 | SS-73100-047 


t Shielding Tab Type: E-Shielded = Enhanced Shielded Tabs; EA-Shielded = Enhanced Shielded Tabs with Alternate Ground Tail Option + Surface Mount Connector 
§ Comes with strain relief and crimp ferrule @ RoHS Compliant (Continued) 
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Modular Connectors, Plugs and Tools (cont) 


Modular Plugs 
Pos. - Crimp Tool Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
Series Description Contacts with Die Die only A B C D Part No. if 25 100 | Part No. 
Unshielded Plugs (any die works with all crimp tools used for unshielded plugs) 
Plug, Handset 4-4 380-1055-ND 380-1059-ND 525 (13.33) .300 (7.62) .260 (6.60) 485 (12.32) | 380-1002-ND. 26 24 .22 | 940-SP-3044 
Plug 6-2 380-1056-ND 380-1060-ND 525 (13.33) .380 (9.65) .260 (6.60) 534 (13.57) | 380-1001-ND. 22 24 .20 | 940-SP-3026 
Plug 6-4 380-1056-ND 380-1060-ND 525 (13.33) .380 (9.65) .260 (6.60) -534 (13.57) | 380-1003-ND. 26 24 .22 | 940-SP-3046 
Plug 6-6 380-1056-ND 380-1060-ND 525 (13.33) .260 (6.60) .260 (6.60) 534 (13.57) | 380-1004-ND. 29 27 .25 | 940-SP-3066 
30 Plug 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1137-ND NEW! 33 32 .29 | 937-SP-3088 
Plug, .038” (.965mm) OD Cable 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND .885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1005-ND. 2 39 .36 | 940-SP-3088R 
Plug, .038” (.965mm) OD Cable 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND .885 (22.48) 460 (11.68) 1312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1138-ND NEW! 33 32 .29 | 937-SP-3088R 
Plug, .040” (1.02mm) OD Cable 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 885 (22.48) 460 (11.68) 1312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1006-ND. 2 39 .36 | 940-SP-3088R-A133 
Plug 10-10 380-1058-ND 380-1062-ND .885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1000-ND. 58 54 .50 | 940-SP-301010R 
Plug, .038” (.968mm) OD Cable | 10-10 380-1058-ND 380-1062-ND 885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1136-ND NEW! 49 A6 -42 | 937-SP-301010R 
37 Plug, CAT-5e 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND .884 (22.46) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1008-ND. 48 5 -42 | 943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5e 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND .885 (22.48) 460 (11.68) .312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1098-ND. 2 39 .36 | SS-37000-002 
39 Plug, CAT-6, Anti-Snag 8-8 380-1134-ND 380-1131-ND 1.47 (37.34) 460 (11.68) 312 (7.92) _- 380-1092-ND 1.15 1.08 .99 | SS-39100-008 
Shielded and Specialty Plugs (require special crimp tools and die) 
36 Plug 8-8 380-1133-ND$ | 380-1135-ND | 1.046 (26.57) 460 (11.68) .360 (9.14) - 380-1007-ND 1.09 1.02 .94 | 940-SP-360808-A108 
37 Plug, CAT-5e 8-8 380-1133-ND$ | 380-1135-ND .884 (22.46) 460 (11.68) .360 (9.14) _ 380-1009-ND 1.34 1.26 = 1.16 | 943-SP-370808SM2A264 
Plug, CAT-5e 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 897 (22.78) 460 (11.68) 321 (8.15) _ 380-1099-ND 1.07 1.00 .92 | SS-37200-028 
39 Plug, CAT-6a 8-8 380-1133-ND$ | 380-1130-ND 884 (22.46) 460 (11.68) 1312 (7.92) 622 (15.80) | 380-1014-ND. 2.08 1.95 1.79] SS-39100-002 
Plug, CAT-6 8-8 380-1132-ND — 1.67 (42.4) 540 (13.71) 312 (7.92) _- 380-1093-ND 1.79 168 1.54} SS-39200-011 
+ Crimp tool only, Die must be purchased separately 
Crimp Tools and Die Sets 
Digi-Key Price Stewart Digi-Key Price Stewart 
Positions Part No. Each Part No. Positions Part No. Each Part No. 
Crimp Tool with Die Set Die Set Modular 
4 380-1055-ND 96.72 2990001-01 4 380-1059-ND 29.64 2990004-01 
6 380-1056-ND 96.72 2990002-01 6 ogtceoatD aes 2990005-01 
8 380-1057-ND 96.72 2990003-01 pepe non po sre 
: ieee wese | goowar || | Seamens me | feo 
- 8 380-1129-ND 218.40 2905029-01 
8 380-1132-ND 299.00 2980075-01 8 380-1130-ND 218.40 2905014-01 CRIMP TOOL 
8 380-1133-ND$ 239.20 2940231-01 8 380-1135-ND. 284.96 2906253-01 
+ Crimp tool only, Die must be purchased separately 
CAT5e and CAT6 Jumpers Description Price 
Ft. (Meter) Each 
Available Through Digi-Key® CAT-5 — Enhanced 
Enhanced CAT-5 Cords: 15’ (4.572) 380-1072-ND 6.42 
Enhanced patch cords built using high performance Stewart 37 Series plugs optimized for 
consistent, reliable performance in high speed networking applications. CAT-6 
Pech ores out using high performance Stewart 39 Series plugs which are designed and 18 G52) S80 07ND, 208 
manufactured to faeet oF Sacsed the current EIA/TIA CAT-6 dened : 28" (7.62) SD AIASND 26.72 
ge inc Modular Components 
Digi-Key Pricing cul 
Fig. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
4 DB9S to RJ45 Jack (8-8) 046-0001-ND*® 4.13 37.13 165.00 AMK-0001 
2 DB9P to RJ45 Jack (8-8) 046-0000-ND*® 4.13 37.13 165.00 AMK-0000 
1 DB9S to RJ12 Jack (6-6) 046-0003-ND*® 4.13 37.13 165.00 AMK-0003 
2 DB9P to RJ12 Jack (6-6) 046-0002-ND*® 4.13 37.13 165.00 AMK-0002 
1 DB15S to R45 (8-8) 046-0005-ND*® 4.63 41.63 185.00 AMK-0005 
2 DB15P to RJ45 (8-8) 046-0004-ND*® 4.63 41.63 185.00 AMK-0004 
1 DB25S to RJ12 (6-6) 046-0009-ND* 4.38 39.38 175.00 AMK-0222 
2 DB25P to RJ12 (6-6) 046-0008-ND*® 4.38 39.38 175.00 AMK-0221 
1 DB25S to RJ45 (8-8) 046-0011-ND*® 4.38 39.38 175.00 AMK-0011 
2 DB25P to RJ45 (8-8) 046-0010-ND*® 4.38 39.38 175.00 AMK-0223 
1 DB15S to RJ12 (6-6) 046-0017-ND* 4.63 41.63 185.00 AMK-0017 
2 DB15P to RJ12 (6-6) 046-0016-ND* 4.63 41.63 185.00 AMK-0016 
3 BNC RJ12 Converter (6-6) 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 AMK-0013 
4 4 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0050-ND 2.75 24.75 110.00 AMK-0026 
6 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0051-ND® 4.05 36.45 162.00 AMK-0051 
6-6 Modular Coupling 
5 (crossed) #1 to #6 048-0056-ND 2.28 20.48 91.00 AMK-0056 
6 Modular Coupling 048-0103-ND® 2.28 20.48 91.00 AMK-0103 
(straight) #1 to #1 
6 6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 2.70 24.30 108.00 AMK-0061 
8 Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 3.35 30.15 134.00 AMK-0062 


* User Configurable # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68, UL Recognized, CSA Certified, U.S. 
= 1 Patent No. 4,695,115, U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of international patents. RU11 / RJ45 Series, Shielded: The metal shield 
Tyco Electronics provides additional protection, and is available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the 


interface. 


Corcom Filtered 
Modular Jacks 


Authorized Distributor 


7.82 S<* 90.57 
Pos.- Digi-Key Price Each Corcom Pos.- Digi-Key Price Each Corcom 
Fig.| Description | Contacts | Ferrites | Part No. iJ 25 100 | Part No. Fig. |Description | Contacts| Ferrites | Part No. 1 25 100 | Part No. 
RJ11 Series RJ45 Series 
Unshielded 6-2 Sleeves | CCM9000-ND@ 4.33 3.03 2.53 | RJ11-2L-S Unshielded 8-8 Sleeves | CCM9050-ND® 6.10 4.27 3.57 | RJ45-8L-S 
Unshielded 6-4 Sleeves | CCM9001-ND@ 485 3.39 2.83 | RJ11-4L-S 6 | Unshielded 8-8 Block | CCM9052-ND® 5.68 3.96 3.32 | RJ45-8L-B 
Unshielded 6-6 Sleeves | CCM9002-ND@ 5.27 3.67 3.07 | RJ11-6L-S Unshielded 8-8 Unfiltered | CCM1755-ND® 3.68 2.56 2.16 | RJ45-8X 
q Unshielded 6-2 Block | CCM9003-ND# 4.53 3.18 2.64 | RJ11-2L-B 7 Shielded 8-8 Sleeves* | CCM9051-ND@ 8.01 5.62 4.71 | RJ45-8L2-S 
Unshielded 6-4 Block | CCM9004-ND® 5.46 3.81 3.19 | RJ11-4L-B Shielded 8-8 Block* | CCM9053-ND® 7.49 5.24 4.38 | RJ45-8L2-B 
Unshielded 6-6 Block | CCM9005-ND@ 5.40 3.78 3.15 | RJ11-6L-B 8 Shielded 8-8 Sleeves | CCM1390-ND 26.99 18.87 15.76 | RJ45-8LCT1-S 
Shielded 6-4 Sleeves* | CCM9010-ND 6.32 4.44 3.71 | RJ11-4L2-S Shielded 8-8 Block | CCM1391-ND® 26.85 18.77 15.68 | RJ45-8LCT1-B 
2 Shielded 6-6 Sleeves* | CCM9011-ND@ 6.82 4.76 3.98 | RJ11-6L2-S 9 Shielded 8-8 Sleeves | CCM1392-ND 27.16 19.00 15.87 | RJ45-8LCT2-S 
Shielded 6-4 Block* | CCM9012-ND@ 6.79 4.75 3.96 | RJ11-4L2-B Shielded 8-8 Block | CCM1393-ND® 27.04 18.91 15.79 | RJ45-8LCT2-B 
Shielded 6-6 Block* | CCM9013-ND@ 6.79 4.75 3.96 | RJ11-6L2-B 10 Unshielded 8-8 Block | CCM1500-ND® 463 3.23 2.69 | RJ45-8N-B 
3 Unshielded 6-6 Block | CCM1394-ND@ 4.39 3.07 2.57 | RJ11-6N-B Unshielded 8-8 Sleeves | CCM1501-ND® 5.25 3.71 3.06 _| RJ45-8N-S 
Unshielded 6-6 Sleeves | CCM1395-ND@ 4.93 3.45 2.88 | RJ11-6N-S 11 Shielded 8-8 Block | CCM1502-ND® 5.44 3.80 3.18 | RJ45-8N3-B 
A Shielded 6-6 Block | CCM1396-ND@ 5.44 3.80 3.18 | RJ11-6N3-B Shielded 8-8 Sleeves | CCM1503-ND® 6.25 4.35 3.63 | RJ45-8N3-S 
Shielded 6-6 Sleeves | CCM1397-ND 5.69 3.96 3.33_| RJ11-6N3-S 42 Shielded 8-8 Block | CCM1504-ND@ 5.44 3.80 3.18 | RJ45-8N4-B 
5 Shielded 6-6 Block | CCM1398-ND@ 5.44 3.80 3.18 | RJ11-6N4-B Shielded 8-8 Sleeves | CCM1505-ND® 6.25 4.35 3.63 | RJ45-8N4-S 
Shielded 6-6 Sleeves | CCM1399-ND@ 5.69 3.96 3.33 | RJ11-6N4-S RJH Series — RoHS Compliant 
* Board Ground (pins only) Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. RoHS Compliant 13. | Unshielded 44 Block | CCM9060-ND 5.26 3.68 3.08 | RJH-4L-B 


ulse’ @ Excelsus: 


A TECHNITROL COMPANY 


DSL (CPE) Filters 


Fig. 1 — Z-230PJ Economical Single-Line 
DSL Filter 


Fig. 2 — Z-230TJ Economical Single- 
Line Phone/DSL Filter 


Dimensions 
Positions- Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig.) Contacts A B c Part No. il 25 100 | Part No. 
Horizontal Jack — PC Board Mount 
4-4 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) | 609-1048-ND 84 AL .35 | 66010-001LF 
4-4 0.810 (20.57) 0.540 (13.72) 0.590 (14.99) | 609-1050-ND 1.74 77 .66 | 68897-001LF 
4-4 0.709 (18.00) 0.441 (11.20) 0.453 (11.50) | 609-1054-ND 1.39 15 .65 | 87180-044LF 
6-2 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1055-ND 92 AL .34 | 87180-062LF 
6-4 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1056-ND 1.39 15 .65 | 87180-064LF 
6-4 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) | 609-1060-ND 84 37 .32 | 88400-064LF 
1 6-6 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) | 609-1049-ND 1.00 52 44 | 66011-002LF 
6-6 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1057-ND 1.48 82 .71 | 87180-066LF 
6-6 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) | 609-1061-ND 87 AB .37 | 88400-066LF 
a 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500(12.70) | RBUEaICISSND) - 40 ot [A802 OGLE These customer premises equipment (CPE) filters are designed to expedite the service delivery and improve 
8-8 0.709 (18.00) 0.600 (15.24) 0.453 (11.50) | 609-1058-ND 1.59 89 77 | 87180-088LF the performance of digital subscriber line (DSL) and home phoneline network (HPN) services over plain old 
8-8 0.723 (18.36) 0.614 (15.60) 0.460 (11.68) | 609-1069-ND* 4.58 2.85 2.58 | 72231-0881LF telephone service (POTS). Its filter design electronically isolates the high-speed DSL and HPN data streams 
10-10 | 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) | 609-1047-ND 94 A5 38 | 54602-910LF from the voice-band POTS to provide premium quality and optimal DSL and HPN data rates. 
5 Z-230PJ Economical Single-Line DSL Filter: 
Vertical Jack — PC Board Mount ¢ Filters one or more phone devices sharing a single jack * Compact in-line design - plugs into any standard 
4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1051-ND 1.39 5 .65 | 69253-001LF phone jack * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment * Supports G. lite, G.dmt ADSL, V.90, 
4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1067-ND 68 35 28 | 61835-0441LF Caller ID and metallic-loop testing * Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 
6-4 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) | 609-1064-ND Airs 36 .31 | 90512-003LF Z-230TJ Economical Single-Line Phone/DSL Filter: 
2 6-6 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) | 609-1052-ND 151 84 72 | 69254-001LF * Provides separate jacks for phone and DSL/HPN * Compact in-line design- plugs into any standard phone 
7 te uf 5) jack Filters one or more phone devices sharing a single jack * Blocks and isolates DSL/HPN from phone 
6 0.625 (15.87) 0.620(15.75) 0.615 (15.62) [RG USaINGHENG) _ 82 of | 20012 001 LE equipment * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop testing * Compliant and listed 
8-8 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) | 609-1053-ND 1.73 91 .78 | 69255-001LF with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 
8-8 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) | 609-1065-ND 1.99 1.14 .99 | 90598-001LF ANSI Single-Line DSL Filter: 
8-8 0.665 (16.90) 0.626 (15.90) 0.620 (15.82) | 609-1072-ND* 2.25 1.22 1.04 | 94152-088LF « Meets ANSI 11.421 for excellent voice quality and performance « Filters one or more phone devices 
Vertical Jack — SMD sharing a single jack * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment « Ideal for blocking RF 
interference from DSL/HPN for uninterrupted data streaming * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller 
4-4 0.594 (15.09) 0.570 (14.47) 0.641 (16.28) | 609-1070-1-ND 1.91 1.05 89 | 87543-4111LF ID and metallic-loop testing * Compliant and listed with FCC, UL, CE, and CSA * Compatible with ADSL, 
4-4 | 0.594 (15.09) 0.570 (14.47) 0.641 (16.28) | 609-1070-2-NDt 289.39/350 87543-4111 LF ADSL2, ADSL2+, ADSL2++, ADSLQ+ (analog mode) and VDSL_ * Compact in-line design-plugs into any 
| 66 | 0.594(15.09) 0.651 (16.53) 0.641 (16.28) | 609-1071-1-ND 2.20 1.22 1.02 | 87545-4111LF standard phone jack * Wall-mount design-snaps over existing wall outlet 
6-6 | 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0.641 (16.28) | 609-1071-2-NDt 1214.01/1,400 87545-4111 LF Digi-Key Price Each Puss 
8-8 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) | 609-1059-1-ND 1.94 1.11 96 | 87547-4111LF Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
8-8 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) | 609-1059-2-NDt 325.42/350 87547-4111LF 1 |Single In-Line DSL Filter 553-1183-ND@ 247 1.46 1.32 | Z-230PJ 
Horizontal Multiport Jack — PC Board Mount 2 |Single In-Line Phone/DSL Filter | 553-1426-ND@ 4.29 2.65 2.48 | Z-300TJ 
3A | ANSI In-Line Single Filter 553-1185-ND@ 497 294 2.65 | Z-330P2d 
4 8-8 3.429 (87.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2071-ND 9.15 6.33 5.60 | 10021246-116LF 3B | ANSI Wall-Mount Single Filter 553-1186-ND 6.54 403 3.77 | 2-330CW 


* Shielded + Tape and Reel @ RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 311 
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ulse PULSEJACK™ Integrated Connector Modules 
svecmmmtorcenranr - F'tHernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


Pulse offers a broad selection of filtered connectors. Each Pulsejack 


=3—s— 


platform is designed to house a range of magnetic configurations and 
other internal components (common mode termination) with four 750hm 
resistors and HV Cap, chip-side pin outs, shield options, USB ports and 
LED options. Features: * Meets or exceeds IEEE 802.3 and ANSI 
X3.263 * 1500 Vrms isolation * Self-contained termination saves PCB 
Space» Patented InterLock Base construction for highi reliability, Figure Note: General representation of part, see specifications for exact number of ports. 
Comm.(15)| Total(16) 
Number of Tab Other(4) Pins per | PCB 
Rows Latch Shield Auto LEDs Com- Port | Pins per| Configuration(2) | Turns Ratio(3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. |X Ports(7) | Up/Down(1) | EMI Tabs(5)| MDIX | L-R(6.8) ponents (PCB Side)| Port 1X RX ™X RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10/100BASE-TX — RoHS Compliant 
1X1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 TC TC |107:1.414 10T:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1348-ND 5.95 4.36 3.55 | J0018D21ENL 
1X1 Down Yes Yes G-Y cmr(t2) 7 12 TC TC 1CT:1—-1CT:1_ | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1345-ND 4.32 2.98 2.43 | JOO-OO65NL 
1X1 Down Yes Yes G-Y —(13) 8 12 TC TC 1CT:1—1CT:1_ | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1346-ND 5.27 3.81 3.12 | J0006D21BNL 
1 1X1 Down Yes Yes _ CMT(13) 7 8 TC TC 1CT:1 = 1CT:1_ | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1347-ND 5.21 3.77 3.09 | J0011D21NL 
1X1 Down Yes = G-Y CMT(13) 8 12 T.C,.S CT 1CT:11CT:1_| 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1349-ND 6.11 447 3.65 | J0026D21BNL 
1X1 Up Yes Yes Y-G CMT 7 12 TC TC 1CT:1—-1CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1351-ND 5.90 4.32 3.52 | J1012F21CNL 
1X1 Up Yes _ Y-G CMT 8 12 T.C,S CT 1CT:10-1CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1352-ND 6.53 4.83 4.00 | J1026F21CNL 
1X1 Up = Yes G-Y CMT 8 12 TC TC 1CT:1—1CT:1_|_25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1350-ND 5.90 4.32 3.52_|J1011FO1PNL 
10/100BASE-TX Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1—-1CT:1 | 21.36 x 31.18 x 13.61 | 553-1353-ND 9.50 7.13 5.94 | J8064D628ANL 
2 1X4 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1—-1CT:1 | 21.36 x 59.12 x 13.61 | 553-1354-ND 17.45 1349 11.31 | J8064D648ANL 
1X6 Up Yes Yes = = 8 10 CT CT 1CT:1——-1CT:1_| 25.40 x 87.33 x 13.84 | 553-1466-ND 34.05 27.94 24.45 | JGO-O045NL 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport — RoHS Compliant 
2X2 Both Yes Yes | G-Y-G/Y CMT 7 11 TC TC 1CT:ACT 1CT:1CT | 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1248-ND 18.61 15.07 12.63 | J20-0013 
3 2X2 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 11 TC TC 1CT:ACT 1CT:1CT) 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1463-ND 17.56 14.22 11.92 | J20-0013NL 
2x4 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 1 TC TC 1CT:ACT 1CT:1CT | 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1249-ND 34.34 28.18 24.66 | J20-0014 
2x4 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 1 TC TC | (CT:ACT 1CT:1CT | 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1464-ND 82.62 26.77 23.43 ‘| J20-0014NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX — RoHS Compliant 
1 1X1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(9) 9 13 CT CT 1CT:1 = 1CT:1_ | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1366-ND 10.24 7.79 6.68 | JKO-0020NL 
1X1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 9 13 CT CT 1CT:1——-1CT:1_| 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1367-ND 7.53 5.42 4.52 | JKO-0025NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1 0 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1361-ND 13.10 10.07 8.44 | JGO-0031NL 
2: 1X4 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1—1CT:1 | 25.41 x 59.13 x 13.60 | 553-1362-ND 23.28 «18.98 16.30 | JGO-0032NL 
1X8 Up Yes Yes G-G(13) _ 8 14 CT CT 1CT:1—1CT:1_ [25.40 x 115.27 x 13.84] 553-1467-ND 45.47 37.10 32.91 | JGO-O051NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-TX) 
1X1 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 12 16 Gigabit Gigabit |} 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1363-ND® 7.53 5.42 4.52 | JKO-OO14NL 
1X1 Up Yes Yes Y/G-G Gigabit("1) 12 16 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1364-ND® 7.53 5.42 4.52 | JKO-OO16NL 
1 1X1 Up Yes Yes _ Gigabit(11) 12 12 Gigabit Gigabit |} 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1258-ND 7.87 5.91 4.92 | JKO-0017 
1X1 Up Yes Yes _ Gigabit(11) 12 12 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1365-ND® 1.25 5.37 4.44 | JKO-0017NL 
1X1 Up Yes Yes = Gigabit(11,14) 12 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1 — 1CT:1_| 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1470-ND® 7.53 5.42 4.52 | JKO-0133NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Up Yes Yes G-G(14) Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit } 1CT:1 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1357-ND 13.10 10.07 8.44 | JGO-0023NL 
1X2 Up Yes Yes G/NY-G Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit |} 1CT:1 1CT:1 | 25.40 x 31.46 x 13.84 | 553-1469-ND 13.48 10.37 8.69 | JGO-0129NL 
2 1X4 Up Yes Yes G-G(14) Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit |} 1CT:1  1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1358-ND 23.28 18.98 16.30 | JGO-0025NL 
1X4 Up Yes Yes | G/A-G/A Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1468-ND 23.28 18.98 16.30 | JGO-OO98NL 
1X6 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit | 1CT:1 _1CT:1_ | 25.40 x 87.33 x 13.84 | 553-1359-ND 34.05 27.94 24.45 | JGO-0027NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Dual Row Multiport — RoHS Compliant 
3 2X1 Both Yes Yes | G/Y-G/Y Gigabit(11) 10 12 Gigabit Gigabit | 1CT:1  1CT:1 | 31.65 x 17.53 x 25.52 | 553-1465-ND 14.37 11.30 9.47 | JCO-O063NL 
2X6 Both Yes Yes = Gigabit(11) 10 10 Gigabit Gigabit | 1CT:1 — 1CT:1_| 28.95 x 87.38 x 25.52 | 553-1307-ND 61.02 50.85 45.77 | JCO-0132 
Combo 10/100BASE-TX / Dual USB 2.0 Type A Female Ports — RoHS Compliant 
1X1 w/2USB Up _ — | G-Y(6(R)) CMT _ = TCS CT 1CT:1—-1CT:1_ | 27.69 x 19.08 x 31.45 | 553-1369-ND 8.08 5.82 4.85 | JWO-O009NL 
4 | 1X1 w/2USB Up Yes _ G/0-Y CMT _ = TCS CT 1CT:1—-1CT:1_ | 26.09 x 17.09 x 29.72 | 553-1370-ND 8.59 6.45 5.37 | JYO-OO16NL 
1X1_w/2USB Up = Yes GN-G Gigabit _ — {Gigabit Gigabit | 1CT:1 1CT:1_| 27.43 x 18.82 x 31.00 | 553-1368-ND 9.58 7.19 5.99 | JWO-OO06NL 
@ RoHS Compliant 
KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab (5) EMI Tabs = On the outside face of the shield for Yellow/Green, G/A = Green/Amber, G/Y = Green/Yellow information) 
Up = thumb lock facing away from PCB connecting to a front panel (9) Includes ESD overvoltage protection diodes (14) PoE = Power over Ethernet compatible product, 
(2) Magnetics = Chip (PHY) to Cable (Media) side: T= (6) LEDs require external 5V source and 2500 external (40) Provides typically 2kV voltage isolation and are compliant to IEEE 802.3af standard, providing 
Transformer, C = Common Mode Choke, S = Shunt resistors ("R') = 2500 internal resistor built-in compliant to IEEE 802.3af PoE standard minimum 1.5kV isolation 
Inductor (7) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = (41) Includes Gigabit compatible magnetics (15) Number of PCB connections required for RJ-45 
(3) Turns Ratio = Chip (PHY) to Cable (Media) side 2 rows/4 columns (12) Built-in BST Circuit = Capacitor resistor termination connector communication to PHY/IC Chip 
(4) CMT (Common Mode Termination) with HV Cap within (8) LEDs: L-R = Left - Right : G = green, Y = yellow; circuit (16) Total number of PCB pins for PCB layout, which include 


the connector; no extra PCB real estate required —”" = none; Bicolor : G/O 
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WE-LAN Series — RJ45 RoHS 


COMrLiANt 


Connectors with Integrated |@® 
10/100 Base Tx Magnetics 


Features: 

* RJ45 connector with Integrated Transformer/Common Mode Choke 
Inductance: 350H OCL with 8mA bias 

¢ Complies with IEEE 802.3 * Extended temperature range: -40°C ~ 85°C 


Green/Orange, Y/G = (13) Different electrical connection (See datasheet for more LED option 


Applications: 
* ADSL Modems * Embedded PC * LAN Network applications * Hub * Router * Switches 


Operating Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wurth 

Fig. Description Configuration Temperature (°C) A B c Part No. il 25 100 Part No. 
With Shielding Tabs 0~70 21.84 15.88 13.36 732-1649-ND 9.66 8.05 7.13 7499011002 
1 Yellow and Green LED 1x1 Through Hole 0~70 25.30 16.20 13.50 732-1650-ND 9.66 8.05 7.13 7499010121 
Yellow and Green LED with Shielding Tabs -40 ~ 85 21.84 15.88 13.36 732-1654-ND 16.80 14.00 12.40 7499211121 
With Shielding Tabs 0~70 21.60 15.88 13.55 732-1646-ND 10.50 8.75 7.75 7498011002 
2 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 SMD 0~70 21.60 15.88 13.55 732-1647-ND 10.50 8.75 7.75 7498011121 
Yellow and Green LED -40 ~ 85 21.84 15.65 11.30 732-1648-ND 10.50 8.75 7.75 7498011122 
3 Vertical Yellow and Green LED 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.95 16.90 732-1651-ND 9.66 8.05 7.13 7499010122 
4 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x2 Through Hole 0~70 21.59 31.24 14.00 732-1653-ND 16.38 13.65 12.09 7499021121 
5 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x4 Through Hole 0~70 21.72 59.31 13.74 732-1652-ND 35.70 29.75 26.35 7499031211 
6 Yellow and Green LED with 2 USB 1x1 Through Hole 0~70 27.68 19.08 31.45 732-1655-ND 14.28 11.90 10.54 7497010211 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Has Fiber Optics Adapters - Split Sleeve 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


External] Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. dl 10 50 | Part No. 
1 | SC Hybrid SC/FC, Angled — | H11437-ND 15.15 14.65 13.64 | HSCJ-HRFCJ-B(40) 
2 | SC Hybrid SC/FC, Straight — | H11438-ND 16.12 15.17 13.75 | HSCJ-HRFCJ-C(40) 
3 | Panel Mount, Die Cast, Zirconia — H2495-ND 14.04 13.22 11.98 | HSC-A2-D1 
4 | Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue | H2496-ND 7.25 6.14 5.17 | HSC-A3-D1(02) 
5 | F-type, Zirconia Blue | H2497-ND 16.32 15.36 13.92 | HSCF-2A-D(P) 
2 rs | 6 | Non-Flange, Phosphor Bronze — | H11439-ND 12.84 11.88 10.66 | HRFC-A2-SF(41) 
O24 O24." MB X0.75 > — 
(Cut-out Dim.) (Cut-out Dim.) : 7 | Cost-Effective, Phosphor Bronze} — | H11440-ND 10.58 979 8.79 |HRFC-PA11-G1(40) 
MU Ferrule 
Connectors 


and Adapters 


Digi-Key Price Each Hirose Dimension A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 Part No. (mm) Part No. i 10 50 Part No. 
1 Simplex Patch Panel Mount Adapter H2502-ND® 13.89 13.08 11.85 HMUA-A-3 0.125 H2514-ND 7.46 6.32 5.31 | HMUA-F3-A125 
2 Duplex Patch Panel Mount Adapter H2503-ND 15.35 14.45 13.10 HMUA-2A-3 
7 0.1255 H2515-ND 7.54 6.38 5.37 | HMUA-F3-A1255 
@ RoHS Compliant 


OMRON. Optical Communication Devices 


Omron has achieved the worlds smallest optical device by combining 
Omron’s Micro Lens Array with thin film filters in a proprietary structure. 
This minimizes costs by reducing the number of internal parts. Omron’s 
optical switches (1 x 2 and 2 x 2) use a low power consumption with a 
latching function. The numbers of components are reduced using 
a complex prism and are able to accommodate SC type fiber optic 
connectors. Applications include fault response, maintenance, (OXC) 


Optical Cross Connect Circuit, (OADM) Optical Add/Drop Multiplex MLA 
Cireule VW mirror 
Omron’s 4 channel and 8 channel Mux and Demux devices are SC Lens Pitch! 6.4 
connector compatible for transceiver and transponder applications. a 0.25 ON o 
Using Omron’s proprietary Micro Lens Array structure makes these the eS CE “eecoececc000 C) 
worlds smallest and most cost effective Mux/Demuxs available. Use : " x 90770 Oo 
for CWDM, LX4, B-PON, E-PON, G-PON and (OADM) Optical Add/ 
Drop Multiplex Circuit. 
Digi-Key Price Omron 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
Fiber Optic 8 Channel Demux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2212-ND 1251.00 P1X8A-DX1471S20-SC 
1 
Fiber Optic 8 Channel Mux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2213-ND 1251.00 P1X8A-MX1471S20-SC 
Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 1.5mm Z2214-ND 63.90 P1L12A-C1 
2 
Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 2.5mm Z2215-ND 63.90 P1L12A-C2 
Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L= 0.3mm, L~F=0.3mm Z2216-ND 63.90 P1L12A-F1 
_ Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, VCSEL~Lens= 0.2mm Z2217-ND 63.90 P1L12A-F2 
Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L=0.3mm, L~F=0.5mm. Z2219-ND 95.85 P1L12C-F1 
Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, F~L=0.4mm Z2218-ND 95.85 P1L12C-F2 
=— 


=TycoElectronics AMP Fiber Optics OPTIMATE® DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 


Optical Characteristics: « Insertion Loss: 2dB » Ref.: FOTP 34 Method C Environmental Characteristics: * Temperature Range: -40°C ~ 60°C Mechanical Characteristics: * Insertion Force: 13.34N [3 Ib.] 
(plug to receptacle) * Cable retention plug: 8.89N [12 lb.] Materials: * Retention Clip: Copper alloy, plated * Splice: Copper alloy, plated * Connectors: Thermoplastic 


Digi-Key Pricing AMP as Digi-Key Pricing AMP 

Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. Description : Part No. 1 5 Part No. 

1 | Single Position Plug Assembly A1703-ND® 9418.28 | 228087-1 Hot Knife, Plastic Fiber ROH LOOAND cee 271.50 | _228085-1 
9 Single Position Device Mounts A1705-ND@ 96 20.77 298043-1 Single Position aD Cutting Fixture A99102-ND® 87.01 372.90 228837-1 
3. | Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND@ 1.69 36.56 | 228042-1 S-Rols Compliant, 

4 Dual Position Plug Assembly A20128-ND® 2.39 51.75 228088-1 Note: X in Part No. = Meter Per Roll FIBER OPTIC CABLE (0.D. = .089) 

5 | Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND@ 174 37.69 228045-1 Digi-Key Price (Meter) 

6 | Plastic Fiber Splice and Retention Clip A20131-ND@ 23 4.07 | 228046-1 BariNo: 5 10 15 25 50 100 

: A1700-X-ND 11.37 at 30.69 48,72 81.20 176.85 

RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 313 


Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


LightCrimp PLUS [fons 


commune? 


Connectors ®& 
No Epoxy / No Polish Oa 2 ~~ 
(NENP) oN 


> 


LC Style 
(Simplex Shown) 


Features: « Epoxyless * Pre-Polished »* Mates 
with standard couplers, adapters and adapter 
plates * Meets TIA/EIA 568-B.3 »* Temperature 


SC Style 


(Simplex Shown) ST Style 


AMP Fiber Optic Connectors and Accessories 


SC Connectors 
Epoxy / Polish 


Features: 

Fastest Assembly 

* Field installable 

* Anaerobic epoxy compatible 

© For 125ym cladding diameter 
Insertion Loss: <0.2dB Typical 


< 


Range: -10°C ~ 60°C (Tested to -40°C ~ 75°C) Mode Housing Durability Digi-Key Price Each AMP 
Type Color Cycles Part No. 1 10 Part No. 
Connector Fiber Housing | Digi-Key Price Each AMP Single Blue 200 A36327-ND 5.40 4.80 | 5504646-7 
Type Type Color Part No. al Part No. Multi Beige 500 A36326-ND 4.73 4.20 | 5503948-5 
LC Style 
Singlemode Blue A36314-ND 24.75 22.00 | 6754482-1 
Simplex | XG 50/125 pm Multimode Gray A36315-ND 19.13 17.00 | 6754483-3 
62.5/125 jim Multimode Beige A36316-ND 19.13 17.00 | 6754483-1 ST Connectors 
XG 50/125ym Multimode Gra\ A36317-ND 38.25 34.00 | 6754485-3 i 
Duplex | 62.5/125 att Multimode Beige A36318-ND 38.25 34.00 | 6754485-1 Epoxy / Polish 
SC Style Features: 
some: [sgz0tsininine| Gy [uo Ge Ga [ema || croc @ 
implex um Multimode ray | P i - 7 ; 
62.5/125 um Multimode | Beige | A36321-ND 15.75 14.00 | 5492643-1 a couplers, adapters and fa, 
Duplex XG 50/125 pm Multimode Gray A36322-ND 31.50 28.00 | 6588292-1 ane 2 
P 62.5/125 jm Multimode | Beige | A36323-ND 31.50 28.00 | 6278009-1 * Temperature Range: -10°C ~ 60°C 00) 
ST Style * Meets TIA/EIA 568-B.3 
Singlemode Metallic | A97948-ND 24.75 22.00 | 1828953-3 
ST 50/125 ym Multimode Metallic | A36324-ND 14.63 13.00 | 6278082-1 Fiber Insertion| Operating | Durability 
62.5/125 um Multimode | Metallic | A36373-ND 14.63 13.00 | 5492642-1 Size | Mode Ferrule Loss dB, | Temperature | Cycles, <.20 | Digi-Key Price Each =| AMP 
(um) | Type Material Average | Range (°C) | (dB) Change | Part No. ‘l 10 | Part No. 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20~75 1000 A33709-ND 5.40 4.80 | 5501380-1 
LightCrimp PLUS Kits, Tools and Accessories 125 | Multi | Stainless Steel | 0.3 -20~ 75 500 A33710-ND 8.01 7.12 | 5504008-3 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20~75 1000 A20105-ND 2.70 2.40 | 503571-1 
Digi-Key Price | AMP 125 | Multi} Composite 0.3 -20~75 5000 A33712-ND 2.23 1.98 | 5503415-1 
Description Part No. Each | Part No. 125 |Single|Zircon/Ceramic 0.3 -20~75 5000 A35056-ND 5.18 4.60 | 5502579-2 
LightCrimp PLUS Termination Kits 126 |Single| Ceramic 0.3 -20~75 200 A36325-ND 5.18 4.60 | 5502580-2 
Universal (LC, SC and ST) .. [A99122-ND NEW! = 1421.09 | 1278118-4 140 | Multi | Stainless Steel 0.3 -30 ~75 500 A33711-ND 8.01 7.12 | 5504008-7 


Universal (LC, SC and ST) Premium. A36344-ND 


A36346-ND 


2703.68 | 1278118-5 
1687.20 | 1754845-2 
A36345-ND 1779.23 | 1278022-2 
A36347-ND 1761.45 | 492697-2 
A36348-ND 94.34 | 1754847-2 
A36349-ND 180.05 | 1754847-3 


Upgrade ST . .. |A36350-ND 136.67 | 1754847-4 
Cable/Buffer Holder 
HloniGrinip: PLUSILGS: srszcreasaececeestncant un auuanerennnn manic A36355-ND 9.00 | 1754138-1 
LigHtCH mp: PLUS SCiviswsesss sivcsencsinmieananssa anmcsesetranan esau A36363-ND 9.00 | 1278023-1 
Die Sets and Hand Tools 
LightCrimp Termination Handle . |A99135-ND 89.76 | 2064431-1 


LC Type and AMP SC/FC Type, Use with 2064431-1 Hand Tool. 
LightCrimp PLUS LC, Use with 2064431-1 Hand Tool. 
LightCrimp PLUS SC, Use with 2064431-1 Hand Tool 
Pro-Crimper III Fiber Optic Hand Tool 


A36353-ND 224.21 | 1588175-1 
A36354-ND 111.80 | 1754136-1 
A36361-ND 197.51 | 492783-1 


A36400-ND 77.00 |58532-1 


LightCrimp PLUS and LightCrimp ST Die Set, Use w/ 2064431-1 Hand Tool. A97957-ND 154.26 | 492622-1 
Kevlar Shears A36351-ND 34.07 | 1278637-1 
Strip Tool, Fiber Combination A36352-ND 103.28 | 1278947-1 
Micro-Strip Stripper with .008 Red Blades A98550-ND 74.61 | 492109-2 
Hand Held Precision Cleaver. A36360-ND 778.50 | 1871696-1 
Cable Stripper, Optimate . |A36362-ND 29.97 | 501198-1 


LightCrimp XTC 
Connectors 
No Epoxy / Polish (NEP) 


Features: 

* Epoxyless * Singlemode or multimode * Just crimp it on 
the fiber * 2-minute termination » Pre-radiused PC finish 
* Body Material: Epoxyless aluminum; Epoxy polymer * Coup- 
ling Nut Material: Multimode epoxyless polymer; Single- 
mode epoxyless die cast; Epoxy - die cast zinc »* Storage 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Fiber Insertion | Operating | Durability 

Size | Mode Ferrule Loss dB, | Temperature] Cycles, <.20 | Digi-Key Price Each | AMP 

(um) | Type Material Average | Range (°C) | (dB) Change | Part No. 1 10 |Part No. 

ST Style Connectors 

125 | Multi Plastic 0.4 -40 ~ 65 500 A32610-ND 7.97 7.08 |5492168-1 

125 | Multi | Stainless Steel | 0.4 -10 ~ 65 500 A32611-ND 10.26 9.12 5504034-1 

125 |Single} Ceramic 0.2 -40 ~ 65 500 A97945-ND 24.89 22.12 |5504000-1 

125 | Multi| Ceramic 0.4 -40 ~ 65 1000 A33708-ND 12.44 11.06 |5504001-1 
SC Style Simplex Connectors 

125 | Multi| Ceramic 0.4 -40 ~ 65 500 A97946-ND 14.36 12.76 |5503692-1 
SC Style Duplex Connectors 

125 | Multi] Ceramic 0.4 -40 ~ 65 500 A97947-ND 29.90 26.58 |5503693-1 


LightCrimp XTC Kits and Accessories 


Polishing (Lapping) Film Packets: 
Polishing film sheets are used with polishing bushings for hand polishing of fiber optic connectors. Most part numbers 
consist of a packet of ten 8.5” x 11.0” (21.59cm x 27.94cm) sheets. Each packet will polish between 60 and 80 connectors. 


Epoxy / Polish 


Features: 


« Insertion Loss: 658870x-x: 0.5dB Typical; 
19183xx-x: 0.2dB Typical 


* Durability Cycles: 500 
* Operating Temperature: -40°C ~ 75°C 


Housing Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Color Description Part No. 1 10 Part No. 
Beige Multimode, Duplex, 900 pm A98552-ND 8.44 7.50 | 1918388-1 
1 Beige Multimode, Duplex, 1.6~2.0 mm A36328-ND 11.14 9.90 | 6588707-1 
Blue Singlemode, Duplex, 1.6~2.0mm | A97949-ND 9.56 8.50 | 1918372-1 
2 Blue Singlemode, Duplex, 900 pm A97950-ND 9.11 8.10 | 1918387-1 


FSMA Connectors 


Features: * Industry compatible with 905 and 906 style connectors » Design parameters conform to NATO and IEC 
interface standards « Ferrule Material: Stainless steel * Connector Body Material: Nickel-Plated brass Performance 
Characteristics: Insertion Loss: 1.5dB Typical * Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Durability: 200 mating cycles 


Fiber | Digi-Key Price Each + |AMP 
Description Diameter | Part No. 1 10 |Part No. 
FSMA Conn. (905) | 125um | A33720-ND® 12.17 10.82 |5504566-1 
FSMA Conn. (906) | 125um | A36218-ND® 13.84 12.30 |5504014-1 
FSMA Conn. (905)| 140um | A29100-ND 15.01 13.34 |504566-2 
FSMA Conn. (905) | 140um | A33721-ND@ 12.17 10.82 |5504566-2 


A33722-ND® 1217 10.82 |3-5504566-0 


FSMA Conn. (905) | 1000m 
RoHS Compliant 


SC, ST, LC and FSMA Kits, Tools and Accessories 


Termination Kits: For AMP FSMA, and SC Style: Termination kits provide all the materials and tools (except epoxy) required 
to terminate a particular type of fiber optic connector. Tools are conveniently packaged in a handy carrying case. The kits 
contain polishing materials for approximately 60 connectors. The consumable items in the kit can be purchased separately. 


Consumables Kits: Contains all consumable supplies for at least 100 connectors. Epoxy (general purpose), polish film, 
epoxy applicators and polish pad. Features: « Pre-centered adapter mount provides quick, easy focusing, and changing of 
connectors * Kg-3 infrared filter to protect the user Durable, lightweight A.B.S. plastic microscope body * Lockable, high 
density polyethylene, double-well carrying case with antistatic foam cut-outs 


Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each | Part No. 
Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 
A9835-ND 786.24 | 503746-2 
A9829-ND 845.67 | 503746-7 
A97956-ND 899.69 | 1754603-1 


Scribing Tools 


Digi-Key Price | AMP Sapphire-Tipped Scribe Tool.... A99109-ND 51.03 | 504064-1 
Description Part No. Each | Part No. Replacement Blades for A99109-ND . A99110-ND 46.32 | 504290-1 
Polishing (Lapping) Film Sheets Consumables Kits — RoHS Compliant 
7 : FSMARESD; ST OtVl6i aise erueenterddaoevasnuenincorn aula A9836-ND 253.63 | 502306-1 
5ym, Light Gray, (multiples of 10 sheets) A20221-ND 16.98 | 228433-8 Epoxy Curing Oven 
‘um, Green, (multiples of 10 sheets)-.::. - | A20222-ND 16.98 | 228433-7 THOVAC Oven with Adapter Block - Universal Block*............... A20220-ND 736.70 | 5021341 
0.3m, White, (multiples of 10 sheets) ................02ceeeeeeeee A20223-ND 16.98 | 228433-5 * Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 


More Product Available Online: www.digikey.com 


314 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics | AMP Fiber Optic Adapters, Cable Assembly, and Accessories 


Authorized Distributor 


Features: * Suitable for any SC and LC Type connector » Choice of housing colors * Metal Alignment Sleeve cow ttle be TOE SH ake GuitGHinG eae aot 
Digi-Key Price Each AMP signal from one fiber to another. Switching is accomplished 
Description Color Part No 1 10 | Part No by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects ——w 4 
— - the optical signal to the appropriate fiber. This patented -90 
Sc C i Adapt ae es "i 7 . +t 
SU Simalex Adapter Blue ah ap ae 8 358 | SS0063E-8 imaging technology provides very low optical loss. Fiber Optic —<$$—_ ara FA Teo 
3c Duplex Adapter Blue AB1777-ND 619 550 55007 76-8 Switches can be terminated with any fiber optic connector. 2(-) Terminal 4 ) 
: a E z aa Specifications: * Switching Speed: 5msec Typical 
SC Duplex Adapter Beige A32500-ND 6.19 5.50 | 5502776-9 * Operating wavelength: 750-1450nm « Insertion loss 
LC Coupling Adapters at 1300nm: 0.5dB Typical, 0.8dB Maximum per FOTP-34 Switch Fiber Leads Used 
LC Duplex Adapter Blue A97951-ND* 8.53 7.58 | 6457567-4 * Crosstalk: -45dB Typical per FOTP-42 » Switch Driver: 
LC Duplex Adapter Beige | _A97952-ND* 8.53 7.58 | 6457567-5 5V at 80mA Maximum, 12V option available « Fiber Type: 1x2 SPDT 1,2,3 
(SC Duplex Shown) |_| EC Quad Adapter Blue | _A97953-ND* 17.42 __ 15.48 | 1695790-4 Graded Index 62.5/125 * Lead Length: 1 meter « Operating Dualix2DPDT |  1,2,3,4,5,6 
LC Quad Adapter Beige A97954-ND* 15.17 13.48 | 1695790-5 Temperature ange: aor Shia per Te, c2 
*All parts are flanged but flangeless versions are available jannector Style: tyle: + Durability: >! millian cycles 
Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP 
‘s ae r P Sie " | Type Circuit Interface Connector | Part No. Each Part No. 
Hybrid Adapters tet se MEER stulannane = vale ain RoHS 1x2 SPDT Straight Pin | ST Style | A34593-ND® 304.80 | 5099427-2 
alignment sleeve Reantnens Dual 1x2 DPDT Straight Pin ST Style A20164-ND 394.80 | 99982-2 


@ RoHS Compliant 


Descrip-| Housing Housing | Digi-Key Price Each ~|AMP 
tion Material Color | PartNo. 1 10 |Part No. < . 
Simplex Style ST Style Active Device Mounts 
SC to ST | Nickel Plated | Die Cast | A34377-ND 10.06 8.94 |5503638-1 
SC to FC Plastic Black | A34376-ND 4.48 3.98 |5502781-1 Designed to accept multimode TO-18, TO-46 and TO-52 active devices » Nickel 
SC to FC Plastic Beige | A97955-ND 4.48 3.98 |5502781-3 plated, die cast zinc * Mount to PCB or through panel * Includes positioning ring 
SC to FC | Nickel Plated | Die Cast | A33716-ND 13.66 12.14 |5503480-1 — - 
Duplex Style oe Digi-Key Price Each AMP. 
bs 2 iP y' Description Part No. 1 10 Part No. 
(Simplex Shown) SCtoST] Plastic [ Black | A33717-ND 619 5.50 ]5503137-1 Standard Height | A33713-ND 3577.62 | 55014744 
SC to ST Plastic Blue A33718-ND 6.19 5.50 |5503137-2 Low Profile A32709-ND 5.04 4.48 | 5502585-2 
ST Style Adapters Tools and Accessories 


Microscope Kit: This hand held microscope incorporates high quality glass optics and dual illumination lighting for 


Free-Hanging or Panel Mount Design ualit t 
unsurpassed 200X magnification Each Kit Includes: * 10-power objective microscope with an impact resistant ergonomic 


niet j rubber shell and high quality glass optics » 20-power eyepiece » Padded carrying case with an integrated belt loop and 

Type pSieare nt ne ie pet mane internal adapter storage pocket »* Neck lanyard with safety breakaway feature * Universal 2.5mm ferrule adapter (for SC, 

~ - = = ST and FC) Visual Fault Locator (VFL): Used to identify breaks and bending in optical fibers and cabling. Its powerful, red 

Multimode Composite |A20109-ND = 1.89 1.68 | 501381-1 (650nm) laser provides the ability to locate damaged, broken, or tightly bent fibers that cause undesirable attenuation. Comes 
Single or Multimode Metal A20110-ND = 2.23: 1.98) 504021-1 with a standard 2.5mm adapter for SC, ST and FC connectors. Uses one “AA” style battery for >30 hours of continuous use. 

Single or Multimode Ceramic | A20111-ND 4.21 3.74) 502750-1 
Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each | Part No. 
1 A H = = = Microscope Kit and Adapters 
Singlemode Fiber Optic erenuation nar ey mice ae Microscope Inspection Kit for SC, ST and FC ~]) A36357-ND 210.00 | 1754767-1 
Attenuators (dB) Sune: BON Eee: Universal 1.25mm Adapter for LC and MU... A98551-ND 51.98 | 1754765-1 
FC Dual Window Attenuators Universal 2.5mm Adapter for SC, ST and FC. . | A36356-ND 34.65 | 1754766-1 
i.e 10 A20175-ND 60.75 | 1-209948-0 Adapter for MT-RJ = ee : ‘et eee 4 34.65 | 1754768-1 
Pe * sual Faul ,ocator ani japter 
re on Wer SC Style Ra SE Dual Window Attenuators Hand Held Visual Fault Locator ~ | A36364-ND 277.50 | 1628352-1 
3 A20178-ND 60.75 | 209943-3 1.25mm Adapter for LC and MU Connectors. . | A36365-ND 105.00 | 1828353-1 
: R ~ : 3 A34371-ND@ 60.75 | 5209943-3 Dry Cloth Cleaners 

yaemods. Hoh Fotfonirance ue nuators ula unidusial 5 | A20179-ND 60.75 | 209943-5 Reel Cleaner, One Slot, 125mm, 2.5mm, MT No Pins... ~ | A36366-ND 157.50 | 1918803-1 
Ti a nO In an opucal signal. 5 A34372-ND@ 60.75 | 5209943-5 Reel Cleaner, Two Slot; 1.25mm and 2.5mm A36367-ND 157.50 | 1918805-1 
ese designs minimize reflectance. High Performance Stick Cleaner: 2.5mm A36368-ND 360.00 | 1918807-1 
Attenuators use no filters, air-gaps, or core mismatches. 10 A34368-ND@ — 60.75 | 1-5209943-0 Stick Cl 195 A36369-ND 360.00 | 1918808-1 
Specifications: + Fixed Attenuation Values: 3 - 20dB 15 A34369-ND@ 60.75 | 1-5209943-5 MIpaeo Be a TOreHAD e750: 4arasoacd 
Sane tns 0c 7c vitealionlnediarees ca 20 | A20182-ND___60.75 | 2-209943-0 Fiber Connector Card Cleaner .... - | A36371-ND 52.50 | 1918810-1 
x attenuation RoHS Compliant Fiber Connector Card Cleaner Refill (10 per pack) .................. A36372-ND 405.00 | 1918811-1 


Fiber Optic Cable Assemblies Features: * Multimode » 62.5/125 Micron Fiber Size * Orange 


Fig. 1 — ST-ST Zip Style Cable Duplex Connector Blue Blue Fig. 2 — FSD-FSD Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 3 — SC-SC Zip Style Cable Duplex Connector 


=i [gs a 1 Tir int 
in evict 
Black — Black Light Direction ra came 
EP? Fiber Path Schematic 


Fig. 4 — SC-ST Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 5 — SC-LC Zip Style Cable Duplex Connector 


Smo 05 S) ere 
oo] at to een == 
Fig. 7 — LC-LC Riser Rated Cable Simplex Connector Fig. 8 — SC-SC Riser Rated Cable Simplex Connector Fig. 9 — SC-ST Riser Rated Cable Simplex Connector 


we ano cE «1 es ie re re ~—//-—1—— a 


Length | Digi-Key Price Each | AMP Length | Digi-Key Price Each =| AMP Length | Digi-Key Price Each +=| AMP 
Fig.|(Meter) | Part No. 1 10 (| Part No. Fig. |(Meter) | Part No. i] 10 | Part No. Fig.|(Meter) | Part No. il 10 | Part No. 
1 A11BBC-0201E-ND*® 25.18 22.38 |5503995-1 1 A11DDC-0201E-ND@ 40.07 35.62 |5504971-1 5 3 A36332-ND*@ 45.23 40.20 | 6374615-3 
2 | ATTBBC-0202E-ND* 27.41 24.36 /5503995-2 2 | A11DDC-0202E-ND+o 41.90 37.24 |5504971-2 5 | A36333-ND*@ 49.05 43.60 | 6374615-5 
2 | AT1BBP-0202D-NDt 30.65 27.24 |503994-2 3 | At1DDC-0203E-ND+o 43.72 38.86 | 5504971-3 3. | A36335-ND*e 56.54 50.26 |6828317-3 
2 | A11BBP-0202E-NDt® 22.70 20.18 |5503994-2 f : 6 
3 A36338-ND*® 48.53 43.14 | 6278016-3 5 A36336-ND*@ 61.31 54.50 | 6828317-5 
3 |_A11BBC-0203E-ND+@ 29.61 26.32 |5503995-3 ‘ c : : 
3_| A36340-ND*o 50.85 45.20 |6374039-3 3 WRscsemne® ais a0 1a 167411063 
1| 3 Bee 24.44 21.72 | 58039043 | | 3 [5 ay1pp¢-0205E-NDa® 47.36 42.10 |5504971-4 u More 95 30.18 1637108 
3 | A86342-ND*o 40.86 36.32 |6278207-3 | ersceeires ees de 7! TAS 1 | A11DDC-0101C-ND* 17.24 15.32 |5504970-1 
5 A11BBC-0205E-ND*¥@ 34.02 30.24 |5503995-4 7 é 2 A11DDC-0102C-ND*@ 18.43 16.38 |5504970-2 
5 | A11BBP-0205E-ND+e 27.38 24.34 |5503994-4 5 Bebra’, 54.95 48.84 | 6374030-5 
t : : to | at1Dbc-02100-ND* 5648 5020 |504971-5 3 | A11DDC-0103C-ND¥@ 19.62 17.44 |5504970-3 
5 | A36343-ND*@ 45.27 40.24 |6278207-5 : : 
10 | A11DDC-0210E-ND*@ 56.48 50.20 |5504971-5 8 | 3 | A36337-ND+@ 32.78 29.14 | 6828887-3 
10 | A11BBC-0210E-ND+® 45.05 40.04 |5503995-5 L E AT1DDC-0105C-ND*e 22.01 1956 |5504970-4 
10 _| A11BBP-0210E-NDt® 34.61 30.76 |5503994-5 1 | AT1DBC-0201E-ND*@ 34.25 30.44 | 5504958-1 = 2 : 
1 WSTEERSoOT ICE 75 04 6760 |EOAGIE , | 2. | att0Bc-02026-noe 35.82 31.84 |5504958-2 10 | A11DDC-0110C-ND+@ 27.97 24.86 |5504970-5 
9 AN 1FFP-0202D-NDt 7999 7110 |504625-2 5 A11DBC-0205D-ND* 41.18 36.60 |504958-4 10 A11DBC-0210E-ND+@ 49.59 44.08 | 5504958-5 
2 | 3 | AttFFP-0203D-ND+ 83.99 74.66 |504625-3 5 | A11DBC-0205E-ND+e 41.18 36.60 |5504958-4 g | 10 | At1DBC-01108-ND 27.97 24.86 | 504972-5 
5 | AV1FFP-0205D-NDt 92.00 81.78 |504625-4 5 | 3 | 436330-NDeo 45.23 40.20 |6374613-3 10 | A11DBC-0110C-ND*@ 32.99 29.32 |5504972-5 
10 | AT1FFP-0210D-ND+ 112.05 99.60 |504625-5 5 | A36331-ND¥o 49.05 43.60 |6374613-5 | Ceramic Polymer Composite ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 315 


£NVAGO SFP Optical Transceiver 


TECHNOLOGIES 


Wave- Link Operating Digi-Key Price Each Avago 
Description length Distance Temperature (°C) | Part No. 1 10 100 Part No. 
HN GB Digital Diagnostic, B50nm | 300m, 500m, “10 ~ 85 516-1713-ND 58.75 56.40 44.65 | AFBR-S7MSAPZ 
Pluggable, Ethernet 550m 


IAL Cleanable Adapters 


Features: * Optical and environmental performance equivalent to LC type adapter * Easy, one hand 
separation of front and rear housing is possible by holding top and bottom of the front housing 


s Infrared Emitters 


OPTEK Technology and Receivers 


Dimensions in mm 


Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 


Output Output Rise 
Current Responsivity | Time - Typical| Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig.) (mA) Min. / Typical (ns) Part No. in 100 250 | Part No. 
1 25 5.3mV / 7W 3.3 365-1025-ND 19.44 11.32 10.88 | OPF2416T 
— 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND 9.96 5.80 5.57 | OPF480 
_ 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 21.07 12.26 11.79 | OPF482 
Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes TEC) RE tne 
Optical Power Output Rise] Continuous nl Fig.| Description Part No. i 25 100 | Part No. 
Output Time - Typ.) Forward DC | Digi-Key Price Each Electronics 1 | LC Simplex Ceramic 670-1000-ND 13.65 8.74 8.19 | FO-EX-LCAD2 
Fig. | Minimum / Typical (ns) Current (mA) | Part No. qd 100 250 |Part No. 5° | esse Bontcetae 670-1224-ND 45.75 41.20 10.15 | FO-FC-RS-A2-R 
1 | -17.3nW/-13.8uW 4.0 100 365-1024-ND 20.82 12.12 11.65 |OPF1414T 670-1225-ND 15.77 11.22 10.17 | FO-FC-RS-A-R 
2 | 25.0dBm / 29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 12.10 7.04 6.77 |OPF370A DBL LC Duplex Ph-Brnz_ | 670-1515-ND 17.62 12.53 11.36 | FO-EX-2LCBD1 
3 | 25.0uW / 29.0uW 6.0 100 365-1404-ND 23.71 13.80 13.27 |OPF372A SC Simplex Ph-Brnz Blue | 670-1516-ND 10.93 7.22 6.56 | FO-EX-SCAD1-001 
Honeywell Dimensions in mm 
, Modules and Detectors iia 
Sensing and Control {es 
yee B88 UNc-28 
Operating Digi-Key Price Each Honeywell I= 200 oF 
Fig. | Temperature (°C) | Description Part No. 1 10 100 Part No. / . 2 0.376 
Single Fiber Duplex Modules z Bue oA Or 
'+— 0.805 ——+| 
1300nm Multimode Laser 480-2032-ND 243.24 208.93 186.54 | HOD2236-111/BBA . 
1 0~70 Fig. 2 @0.95x0.170DP_ 
850nm VSCEL 480-2033-ND 225.87 194.01 173.22 | HOD4090-111/BBA 
< 
Fiber Optic Detectors a 
5 4 
2 -40 ~ 85 850nm TTL T046 480-2034-ND 4471 36.48 32.36 | HFD3023-500-BBA 8 2 
3 -40 ~ 100 Silicon PIN Photodiode 480-2035-ND 34.74 28.51 24.94 | HFD3065-002-BBA Pin dia.0.02 Tg 


intel) SFF and SFP Optical Transceivers 


Leap ahead” 


Intel optical components are modular building blocks that enable networking equipment manufacturers to create standard-based products with shorter time to market and reduce development costs. 


SFF and SFP Optical Transceivers are key components in high-speed enterprise networks for electrical and optical signal conversion. od Mount 
Applications 
Wave- Link Operating Digi-Key Price Each Intel 
Description length (nm) Distance Temperature (°C) | Part No. i 10 100 | PartNo. 


Small Form-Factor Fixed (SFF) 


4/2/1Gbps, Multimode 850 150m -20 ~ 85 874474-ND+ 56.87 44.90 38.91 | TXN31015D200000 
: 850 300m, 500m -10~70 867721-ND 42.88 33.90 27.57 | TXN310110100000 
2/1Gbps Tri-Rate, Ethernet 1.25Gbps, Multimode 
850 300m, 500m -10~70 859080-ND 42.88 33.90 27.57 | TXN310110000000 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) 
Pluggable 
: 1310 4km -30 ~ 85 881112-ND+ 153.73 135.10 118.80 | TXN21125D000000 Applications 
4/2/1Gbps, Singlemode 
1310 10km -30 ~ 85 867394-ND+ 209.99 197.37 189.47 | TXN22125D000000 
Ethernet 1.25Gbps, Singlemode 1310 10km -20 ~ 85 867465-ND 86.84 76.32 67.11 | TXN221200000000 
850 300m, 500m -20 ~ 85 886003-ND+ 42.63 33.70 27.41 | TXN31111D100000 
2/1Gbps Tri-Rate, Ethernet 1.25Gbps, Multimode 850 300m, 500m -20 ~ 85 871312-ND 42.63 33.70 27.41 | TXN311110100000 
850 300m, 500m -20 ~ 85 859091-ND 42.63 33.70 27.41 | TXN311110000000 


+ On Board Diagnostic 


More Product Available Online: www.digikey.com 
316 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Finisar Copper and Optical Transceivers 


Broad product offerings and innovative technology have made Finisar the world’s largest supplier of pluggable optical modules. Finisar has taken a major role in transforming the datacom and telecom equipment market from 
utilizing discrete optical components to leveraging the design and pay-as-you-grow flexibility offered by pluggable modules. By incorporating patented technologies across broad product lines, Finisar provides superior advan- 
tages in terms of cost, reach and performance for both datacom and telecom applications. 


Media Data Rate Wavelength Link Operating Digi-Key Price Each Finisar 
Fig. Type (Maximum) (nm) Distance Temperature (°C) Part No. i 25 100 Part No. 
SFP/SFP+ — RoHS Compliant 
775-1002-ND 93.10 78.40 67.38 FCLF-8520-3 
: Copper hee 7 agen il 775-1003-ND 93.10 78.40 67.38 FCLF-8521-3 
1310 15km -40 ~ 85 775-1019-ND 91.20 76.80 66.00 FTLF1323P1BTR 
155Mb/s 1310 40km -40 ~ 85 775-1018-ND 104.58 91.35 85.05 FTLF1323P1BTL 
1550 80km -40 ~ 85 775-1032-ND 243.60 226.80 218.40 FTLF1523P1BTL 
1310 15km -40 ~ 85 775-1017-ND 84.66 73.95 68.85 FTLF1322P1BTR 
622Mb/s 1310 40km -40 ~ 85 775-1024-ND 184.15 171.45 165.10 FTLF1422P1BTL 
1550 80km -40 ~ 85 775-1031-ND 262.45 244.35 235.30 FTLF1522P1BTL 
1.25Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1013-ND 89.64 78.30 72.90 FTLF1318P2BTL 
1310 10km 0~70 775-1012-ND 84.66 73.95 68.85 FTLF1318P2BCL 
1310 10km -40 ~ 85 775-1015-ND 97.94 85.55 79.65 FTLF1319P1BTL 
2.125Gb/s 1310 55km -10 ~ 70 775-1022-ND 297.25 276.75 266.50 FTLF1419P1BCL 
1550 90km -10 ~ 70 775-1029-ND 375.30 354.45 347.50 FTLF1519P1BCL 
Single Mode 1550 115km -10 ~ 70 775-1033-ND 546.75 516.38 506.25 FTLF1619P1BCL 
1310 2km -40 ~ 85 775-1016-ND 156.60 145.80 140.40 FTLF1321P1BTL 
1310 15km -10 ~ 70 775-1023-ND 210.25 195.75 188.50 FTLF1421P1BCL 
2 2.67Gb/s 1310 40km -10 ~ 70 775-1035-ND$ 487.35 460.28 451.25 FTLF1721P2BCL 
1550 15km 0~70 775-1030-ND 487.35 460.28 451.25 FTLF1521P1BCL 
1550 80km -10 ~ 70 775-1034-ND$ 649.35 613.28 601.25 FTLF1621P2BCL 
1310 4km -40 ~ 85 775-1020-ND 146.45 136.35 131.30 FTLF1324P2BTL 
1310 4km -40 ~ 85 775-1021-ND 153.70 143.10 137.80 FTLF1324P2BTV 
4.25Gb/s 1310 10km -10 ~ 70 775-1025-ND 320.45 298.35 287.30 FTLF1424P2BCD 
1310 10km -10 ~ 70 775-1027-ND 303.05 282.15 271.70 FTLF1424P2BCR 
1310 30km -10 ~ 70 775-1026-ND 410.40 387.60 380.00 FTLF1424P2BCL 
1310 30km -10 ~ 70 775-1028-ND 426.60 402.90 395.00 FTLF1424P2BCV 
125Mb/s 1310 2km -40 ~ 85 775-1011-ND 58.00 52.20 40.60 FTLF1217P2BTL 
850 550m -40 ~ 85 775-1041-ND 56.00 50.40 39.20 FTLF8519P2BTL 
2.125Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1040-ND 54.00 48.60 37.80 FTLF8519P2BNL 
Multimode 850 550m 0~70 775-1039-ND 50.00 45.00 35.00 FTLF8519P2BCL 
4.25Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1044-ND 54.00 48.60 37.80 FTLF8524P2BNL 
850 550m -20 ~ 85 775-1045-ND 56.00 50.40 39.20 FTLF8524P2BNV 
8.5Gb/s 850 150mt -5 ~ 85 775-1046-ND 161.02 140.65 130.95 FTLF8528P2BNV 
SFF — RoHS Compliant 
Single Mode 2.125Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1014-ND 104.58 91.35 85.05 FTLF1319F1GTL 
2.125Gb/s 850 550m -40 ~ 85 775-1038-ND 56.00 50.40 39.20 FTLF8519F2GTL 
3 850 550m -10 ~ 85 775-1037-ND 54.00 48.60 37.80 FTLF8519F2GNL 
Multimode 4.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1042-ND 54.00 48.60 37.80 FTLF8524E2GNL 
850 550m -10 ~ 85 775-1043-ND 56.00 50.40 39.20 FTLF8524E2GNV 
2.125Gb/s 850 550m 0~70 775-1036-ND 50.00 45.00 35.00 FTLF8519F2GCL 
GBIC — RoHS Compliant 
775-1000-ND 147.74 129.05 120.15 FCL-8520-3 
‘ Ponper Lesenis Zz al es 775-1001-ND 147.74 129.05 120.15 FCL-8521-3 
1310 10km -10 ~ 85 775-1007-ND 119.52 104.40 97.20 FTL-1319-3D 
5 Single Mode 1.25Gb/s 1310 40km 0~70 775-1008-ND 348.00 324.00 312.00 FTL-1419-3D 
1550 80km 0~60 775-1009-ND 487.35 460.28 451.25 FTL-1519-3D 
Multimode 1.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1010-ND 64.60 54.40 46.75 FTL-8519-3D 
1x9 
i 850 550m 0~70 775-1056-ND 72.20 60.80 52.25 V23826-K305-C363 
G_| Biulunode teeGbis 850 550m 0~70 775-1057-ND 72.20 60.80 52.25 V23826-K305-C63 
XFP — RoHS Compliant 
10.5Gb/s 1310 10km 5 ~75 775-1047-ND 513.00 484.50 475.00 FTLX1412D3BCL 
Single Mode 11.3Gb/s 1310 10km 5 ~75 775-1048-ND 529.20 499.80 490.00 FTLX1412M3BCL 
7 11.1Gb/s 1550 40km -5~ 70 775-1050-ND 1499.40 1452.36 1411.20 FTLX1611M3 
80km -5 ~ 70 775-1051-ND 2539.80 2460.12 2390.40 FTLX1811M3 
Multimode 10.5Gb/s 850 300mt 0~70 775-1052-ND 348.00 324.00 312.00 FTLX8511D3 
XPAK — RoHS Compliant 
8 Multimode 10.3Gb/s 850 300mt 0~70 775-1054-ND 461.70 436.05 427.50 FTLX8551E3 
X2 — RoHS Compliant 
9 Single Mode 10.3Gb/s 1310 10km 0~70 775-1049-ND 764.40 735.00 720.30 FTLX1441E2 
Multimode 10.3Gb/s 850 300mt 0~70 775-1053-ND 461.70 436.05 427.50 FTLX8541E2 
Accessories 
Evaluation Board ton SP Piss ivtedisiek penaureannan Prtsalseininaelnaais citedeiadettie setae diag on seuidss dian 775-1004-ND® 290.00/1 FDB-1018 
Evaluation Board for XFP.... 775-1005-ND@ 650.00/1 FDB-1022 
Evaluation Board for SFP/SFP+ 775-1006-ND 337.50/1 FDB-1027 
775-1055-ND® 14.23/1 V23818-S5-B1 
775-1059-ND® 5.88/1 V23838-S5-N1 


@ RoHS Compliant t Using 50-micron multimode fiber with 2000MHz km bandwidth. + Extended case temperature ranges and reaches are available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 317 


i i ivi Supply Current 
esnse = Fiber Optic Receiving and ue ee 
itti Min./Max.|Rate) sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 
Transmitting Modules Fig.| (Vcc) |Mb/S; (mA) _| High/Low| Part No. 1 10 100 |Part No. 
Dimensions in mm 9 | 2.7/3.6 | 15 15 2.1/0.4 | TORX147PLFT-ND NEW! 1.75 1.40 1.05 |TORX147PL(F,T) 
Fig. 2 : : 4.75/5.25 | 15 15 3.6/0.4 | TORX177PLFT-ND NEW! 1.88 1.50 1.13 |TORX177PL(F,T) 
Transceiver 
Lie _ 3 | 3.0/3.6 | 250] 40(T)/35(R)| — | TODX2402(F)-ND 27.00 25.20 23.40 | TODX2402(F) 
, 97. With shutter § Panel Mount 
I TORX = = 
Tee FoR ising aD 1. }oupt | | SHARP. Fiber Optics 
1.GND 1. Output a , 3. Vec MICROELECTRONICS 
2. Vec 2. GND NG. 4.NC. OF THE AMERICAS 
3. Input 3. Vee . N.C. 5. N.C. 
Fig.3 9-13.54 Fig. 4 NEW! 
9 +|5.0}+ Uf] 00. 9 
ellipse 13-fe U 
a) OO 0.45x0.25| 
TTUTUT +t 
L- +! 0.889 1197531 
I 15.113 +1 
‘60-4 1.GND1 6. Vog2 11, GND2 
: 2.0UTPUT 7. Voc3 12. GND3 ; 
3.QUTPUT 8.INPUT 13. Case 4. Input Transmitters and Receivers 
4.SD 9. INPUT 14. Case 2. Resistor 5. N.C. 
5. Vocl 10. Enable 584.2 3. Vee 6. N.C. Peak | Operating 
Vec| ViH| ViL | VoH | VoL| Wave- | Transfer 
Supply Ginrant Typ.) Min.| Max.| Min. | Max.| length Rate Digi-Key Price Each Sharp 
Voltage | Data Con- Input Fig.| (V) | (V) | (VY) | (Y) | (VY) | (nm) Typ.|(Mbps) Max. BartiNo! 1 10 100 [Part No. 
Min./Max.| Rate] sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba aEXEe se Transmitters 5c i 150 108 EPEPSTTK 
Fig.| (Vi Mb, A) _| High/Low | Part No. 1 10 100 | Part No. ee | oe |e : rn leeoe : : : 
(6) MAS Ce | info [arto oe | 3] 23; 08} —| —| 660 15.5  |425-2605-5-ND® 213 1.70 141 |GP1FMV31TKOF 
Transmitters 5 | 20/08) —| —] 660 13.2 |425-2607-5-ND@ 2.20 1.76 1.46 |GP1FMV51TKOF 
2.7/3.6 | 15 8 2.1/0.9 | TOTX147FT-ND 1.25 1.00.75 | TOTX147(F,T) 5 | 20/08; —| —| 660 13.2 |425-2679-ND@ 2.08 1.66 1.37 [GP1FMS147ZOF 
4 | 2.7/3.6 | 15 8 2.1/0.9 | TOTX147L-ND 150 1.20 90 | TOTX147L(F,T) 5] 21/08) —] —J| 660 13.2 /425-1101-5-ND 1.75 1.40 1.16 |GP1FAS51TZ 
4.75/5.25) 15 8 2.0/0.8 | TOTX177L-ND¢ 1.50 1.20 90 | TOTX177L(F,T) 2 : oa ie Se] bet es peered A 1 ue Celene 
4.75/5.25| 15 8 2.0/0.8 | TOTX177FT-ND 1.25 1.00 75 | TOTX177(F,T) +193 S880 15 Dealiee 143-7114 95 |GPIFAVS1TKOF 
2.7/3.6 | 15 15 2.1/0.9 | TOTX141PFT-ND 2.70 2.16 — 1.68 | TOTX141P(F,T) 3|71/20\08|/—| —| 660 13.2  |425-2505-5-ND@$ 118 94 78 GP1FAVS1TKOF 
2 | 27/36 | 15 15 2.1/0.9 | TOTX147PLFT-ND 163. 1.30 98 | TOTX147PL(F,T) 5120/08! —| —]. 660 50.0 |425-2702-ND@$ 1.85 148 1.23 |GP1FAVSSTKOF 
4.75/5.25| 15 15 2.0/0.8 | TOTX177PLFT-ND 1.63 1.30.98 | TOTX177PL(F,7) Receivers 
4 4.75/5.25| 6 20 2.0/0.8 | TOTX173AF-ND NEW! 6.13 4.91 4.14 | TOTX173A(F) 1 5 | —| —] 27] 05 700 13.2 425-1897-ND 1.80 1.44. 1.19 |GP1FP513RK 
4.75/5.25| 6 20 2.0/0.8 |TOTX176AF-ND§ NEW! 6.13 4.91 4.14 | TOTX176A(F) 5|—|—| 27/05] 700 13.2 |425-2606-5-ND@ 2.30 1.84 1.52 |GP1FMVS51RKOF 
Receivers 3]—|]—] 21] 05; 700 15.5 |425-1891-5-ND 1.43 «1.14 ~~ 95 ]GP1FA352RZ 
2/3}—]|—] 21] 05] 700 15.5 |425-2698-ND® 1.71 1.43 1.14 |GP1FAVSORKOF 
2786) 15) — | 24/04 Ope 1.38 1.10.83 | TORX147(F,1) 5|—|—|27|.05| 700 | 132 |425-2700-ND@ 1.71 1.43 _1.14|@P1FAVSORKOF 
y | 2786) 15) — | 2404 eas 1631.80.98 | TORX147L(F.1) 3/7/—|—[ 21] 05] 700 | 155 |425-2502-NDe$ 143° 1.14 95 |GPTFAVSIRKOF 
4.75/5.25) 15 = 3.6/0.4 | TORX177FT-ND 1.38 1.10 83) TORX177(F,T) 7{—|— [27] 05} 700 13.2 |425-2504-5-ND@$ 1.78 1.42 1.18 |GP1FAV51RKOF 
4.75/5.25| 15 _ 3.6/0.4 | TORX177LFT-ND 1.63 1.30 98 | TORX177L(F,7) @ RoHS Compliant + With shutter 


INDUSTRIAL Fiber Optic LEDs and Detectors 


FIBER Optics, Inc. NEW! IR (Infrared) Fiber Optic This multi-purpose connector is 


Detection Card 850nm Connector designed for jacketed 1mm core 
plastic fiber. It utilizes the same 
cinch nuts, alignment principles 
and no-fuss fiber terminations 
to quickly handle the most com- 
mon requirements for joining two 
fibers. 


Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short distance fiber optic LEDs and 
photo detectors. Features: * Connector-less interface * No optical design required 
¢ Simple fiber termination and connection. Each LED and detector consists of a PBT 
housing, an internal active element such as an LED or photodetector, and a cinch nut to 
hold the fiber in place. The PBT housing retains the active element and the cinch nut while 
optimizing coupling between the active element and the jacketed 1000ym plastic fiber. 
Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics (TA=25°C). Operating and Storage 


The illuminated area glows or produces 
a blueish green light when illuminated 
with IR light. 


Temperature Range (TOP,T STG): -40°C ~ 85°C. De-rated above 25°C: 1.33mW/°C. FB145-ND...............0.000008 $32.50 FBIB9-ND: ..csccscecccsscsc0 $9.35 
Reverse Power Dissipation Forward Current Rise/Fall Time Typical Photo- Typical Output Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description Voltage VR Prot Ta=25°C DC IF tr, tf sensitivity PEAK Power Coupled* Part No. Each Part No. 
Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 100mW 50mA 1.0/1.0 ps 950nm 100W FB118-ND 3.48 | IF-EQ1A 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300yW FB134-ND® 5.25 IF-E91D 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.5/0.5 ys 430nm 25yW FB125-ND® 14.38 | IF-E92A 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 is 470nm 75yW FB126-ND® 14.38 | IF-E92B 
Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75uW FB127-ND® 10.63 IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 us 660nm <50uW FB128-ND® 4.88 | IF-E96 
Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mW 40mA 0.5/0.5 pls 660nm <100nW FB129-ND® 6.50 IF-E97 
Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100NW FB135-ND® 14.00 | IF-E98 
Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA - 650nm -1.5W FB136-ND 37.50 | IF-E99 
Rise/Fall Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo- Power Dissipation Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description Time tr, tf CT (VR=30 Volts, EE=0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK PTOT Part No. Each Part No. 
Active Photodiode 5/5 ns 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-ND® 4.18 IF-D91 
Rise/Fall Time Collector Emitter Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo- Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description tr, tf Voltage VCEO Voltage VECO Current IC Current ICM t=1ms sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Active Phototransister 20/20 [ls 30.0V 870nm FB121-ND@ 3.65 IF-D92 
Active Photodarlington 5/2.5 ms 45.0V 5.0V 50mA 100mA 850nm FB122-ND@® 5.65 _| IF-D93 
Rise/Fall Time Supply Voltage@Output Propagation Max. Photo- Power Dissipation | Digi-Key Price | IFO, Inc. 
Description tr tf Voltages VS Lead Delay Time tP sensitivity PEAK PTOT Part No. Each | PartNo. 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V _ 8 us 800nm 100mW FB123-ND 6.55 | IF-D95T 
Photologic Detector with Open Collector Output 0.1/0.1 us 18.0V 35.0V 8 us 800nm 100mW FB124-ND® 6.55 | IF-D950C 
Photologic Detector with Open Collector Output _ 15.0V 15.0V 140/110 ns 850nm 40mW FB142-ND® 10.63 | IF-D96F 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 0.1/0.1 ps 7.0V _— 12 ns 800nm 100mW FB133-ND® 18.75 | IF-D97 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 | IF-D98 
Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll 
Dia. Digi-Key Price (Meter) Dia. Digi-Key Price (Meter) 
(mm) | Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 (mm) |Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 
SH4001 Super ESKA™ Fiber oe SH4002 Super ESKA™ Fiber sy 
1x1 Optic Cable, 2.2mm Dia. Jacket FB140-X-ND@ 1.82 16.94 39.33 76.23 145.20 302.50 544.50 1x2 Optic Cable, 2.2mm Dia. Jacket FB141-X-ND@ 3.96 36.96 85.80 166.32 316.80 660.00 1188.00 
GH4001 ESKA Premier High Temp aN (GH4002 ESKA Premier High Temp iy 
1x1 Fiber Cable 2.2mm Dia. Jacket FB143-X-ND@ NEW! 2.15 20.02 4648 90.09 171.60 357.50 715.00 1x2 Fiber Cable 2.2mm Dia. Jacket FB144-X-ND®@ NEW! 4.42 41.27 95.84 185.72 353.76 737.00 1474.00 


@ RoHS Compliant — * Into plastic fiber (1mm core diameter). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10 cm polished fiber, IF = 10mA. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(OS TECHNOLOGY, INC. 


Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


Terminal Blocks: « Hole Diameter: 1.3mm * Voltage: 250V ¢ Current: 16A * Temperature: -30°C ~ 120°C « Plating: BeCu 
© Wire Size: 14-22AWG « Flame Class: 94V-0 Pin Headers: * Spacing: 5mm « Rated Voltage: 300V (250V for ED2673-ND 
and ED2674-ND) « Rated Current: 10A © Terminal Plating: Tin 


Terminal Blocks 


Specifications: * Rated Currents: 10A/154/16A *Insu- These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


lator: PA 6 GV/PBTP and PBT ¢ Temperature Ranges: 
-30°C ~ 105°C/-33°C ~ 120°C * Flame Class: 94V-0 


Fig. 1 Cable 
Inlet: Front 
Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Fig. 4 Double 
Terminal Block 
Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Fig. 7 Vertical 
Insulator: PBT 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 10 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 13 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Vertical 
Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 2 Cable 
Inlet: Top 
Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Fig. 5 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 8 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 17 
Vertical 

Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Vertical 
Current: 15A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 3 Cable 
Inlet: 45° 

Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 9 
Horizontal 

Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 12 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


No. of | Digi-Key Pricing No. of | Digi-Key Pricing 
Fig.| Pos. | Part No. 1 10 100 Fig.| Pos. | Part No. i 10 100 
Pluggable Terminal Blocks 4 |ED1662-ND 68 6.08 50.11 
2 JEDIGISND® 76 686 61.00 > ea fe ee oe 
3 |EDI614-ND® 1.14 10.24 91.00 7 \emtecetin fib d0aR RB aT 
4 |£D2214-ND® 1.53 13.77 122.40 3 | ED1666-ND 132 1181 97.26 
5 |ED2215-ND® 1.91 17.17 152.60 9 TED1667-ND 148 13.24 109.05 
1 | 6 Jep22t6-np® 2.29 20.61 183.20 10 | ED1668-ND 1.64 14.67 120.84 
7 | £02217-ND 2.67 24.05 213.80 11 |£D1669-ND 1.80 16.11 132.63 
10 /ED2218-ND@ 3.82 34.38 305.60 12 | €D1670-ND 1.96 17.54 144.42 
12_[ED2219-ND@ 4.59 41.27 366.80 13 (EDIGHEND RE 2.12 18.97 156.21 
Sac ae 14 | ED1672-ND 2.28 20.40 168.00 
3 VENEERS «os: ass aoeo| | 2 | 13 EDIeza ND 2.44 21.83 179.79 
16 | ED1674-ND 2.60 23.26 191.58 
4 | £D2657-ND@ 67 = 6.05 53.80 17 |ED1675-ND 2.76 24.69 203.37 
5 |ED2658-ND® 84 7.56 67.20 18 | ED1676-ND 2.92 26.13 215.16 
2 | 6 |ED2659-ND@ 1.01 9.07 80.60 19 | ED1677-ND 3.08 27.56 226.95 
7 |ED2660-ND® 1.18 1058 94.00 20 | £D1678-ND 3.24 28.99 238.74 
8 |ED2661-ND@ 1.35 12.11 107.60 21 | ED1679-ND 3.40 30.42 250.53 
10 | £D2662-ND 1.68 15.12 134.40 22 (EDICCO NER 856 31.85 262.92 
12 | £02663-ND 210 18.90 168.00 23° [EDIGEIEND) 372 33.28 274.10 
Pin Hondors — RoHS comin 7. Ree 
3 | 2. |€01660-No 36 3.22 26.53 24 | £D2674-ND 1.68 15.12 134.40 

3_| ED1661-ND 52465 38.32] RoHS Compliant 


oe WAR UL# £101811, 86MEZ081 G CSA# 068503X0000 


No.| Lead | Rated Ter- | Block No.| Lead | Rated Ter- | Block 
of |Spacing/ Volt. (V-)) minal |Length | Digi-Key Pricing of |Spacing| Volt. (V-) | minal | Length | Digi-Key Pricing 
Fig.|Pos.| (mm) | VDE 0110) Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig.|Pos.| (mm) |VDE0110/ Plating) (mm) | Part No. 1 10 100 
2] 50 250 | Nickel! 10 |ED1631-ND® 88 7.92 7040/ [11/3 [| 100 | 250 | Brass| 25 |ED2599-ND® 59 5.29 47.00 
2 | 5.08 300 Tin | 10.16 |ED1643-ND® 75 6.71 59.60 2 | 5.0 250 Brass | 10 |ED2600-ND® 28 2.52 22.40 
2) 75 | 380 | Tin | 15 | EDI605-ND® 65 5.83 51.80 3 | 50 | 250 | Brass] 15 |ED2601-ND® 42 3.78 33.60 
; in a in i: Pons. 2 28 ey 4| 50 | 250 | Brass] 20 |ED2602-ND® 56 5.04 44.80 
: \ : : : : 5 | 5.0 | 250 | Brass] 25 |ED2603-ND 70 6.30 56.00 
4-241 -10.0 | 500 | Nickel | 15 [EDI633-ND@ 99 8.87 78.80] | 491 § | 50 | 250 | Brass| 30 |ED2604-ND 84 7.56 67.20 
3 | 5.0 250 | Nickel | 15 ED1632-ND@ 1.32 11.90 105.80 71 501950] Brass | 35 VED2605:NDI 98 ae? 7a a0 
3 | 5.08 | 300 Tin | 15.24 |ED1644-ND@ 1.12 10.08 89.60 a | 50 | 980 | Brass| 40 WERECOAMIRIN 1412 i008 8960 
3] 75 380 Tin | 22.5 |ED1606-ND® 97 873 77.60 : . : , 
3 | 100 | 500 tin | 25 JEDIeIe-ND® 97 873 7760 10] 5.0 | 250 | Brass) 50 |€D2607-ND 1.40 12.60 112.00 
3/400 | 250 Tin | 25 |ED1628-ND® 97 873 7760 12| 5.0 | 250 | Brass| 60 |ED2608-ND 1.68 15.12 134.40 
3 | 10.0 | 500 | Nickel | 25 |ED1634-ND@ 1.48 13.32 118.40 2 | 5.08 | 300 | Brass | 10.16 | ED2609-ND® 28 252 22.40 
21 50 250 Tin | 10 )ED1603-ND@ 65.583 51.80 3 | 5.08 | 300 | Brass | 15.24 | ED2610-ND® 42 3.78 33.60 
2 5.0 125 Tin 10 |ED1625-ND® 65 5.83 51.80 4 | 5.08 300 Brass | 20.32 | ED2611-ND@® 56 5.04 44.80 
2 | 5.08 250 Tin 110.16 |ED1611-ND@ 65 5.83 51.80 5 | 5.08 300 Brass | 25.4 | ED2612-ND@® .70 6.30 56.00 
2) 75 380 Tin | 15 |ED1607-ND@® 74 6.66 59.20] | 13] 6 | 5.08 | 300 | Brass |30.48 | ED2613-ND@ 84 7.56 67.20 
2 | 10.0 250 Tin 15 | ED1617-ND 74 6.66 59.20 7 | 5.08 300 | Brass | 35.56 | ED2614-ND 98 882 78.40 
9 (2 | 10.0 | 250 Tin | 15 |ED1629-ND_ 746.66 59.20 8 | 5.08 | 300 | Brass | 40.64 | ED2615-ND® 112 10.08 989.60 
3 | 5.0 250 Tin | 15 [ED1604-ND@® 97 873 77.60 10 | 5.08 | 300 | Brass | 50.8 |ED2616-ND® 1.40 12.60 112.00 
3} 5.0 125 Tin | 15  |ED1626-ND@ 97 873 77.60 12| 5.08 | 300 | Brass |60.96 | ED2617-ND 1.68 15.12 134.40 
: oe a Mm oe as a ve ea 2/50 | 250 | Brass| 10 |ED2618-ND 34 3.02 2680 
¢ in ef | ” a A | 
3] 100 | 250 | Tin | 25 JeDieiaND 1.11 997 8860] | 4, ' - a es o, Se a ve a 
3 | 10.0 | 250 Tin | 25 [ED1630-ND 1.11 9.97 88.60 : ; : : 
- 5 | 5.0 | 250 | Brass] 25 |ED2621-ND 84 7.56 67.20 
2) 5.0 | 250 | Nickel) 10 JEDIGIeNne) 72 648 57.60 6 | 5.0 | 250 | Brass | 30 |ED2622-ND 1.01 9.07 80.60 
af 3) OO | 0 Mek ie bees oo oe ee 21 35 | 125 | Brass| 7 | ED2623NDe® 34 3.02 26.80 
3 | 10.0 | 250 | Nickel | 25 |£D1622-ND® 1.39 12.47 110.80 3] 35 | 125 | Brass) 10.5 | ED2624-ND = 514.55 40.40 
,/2| 50 | 300 | Tin [10 [ED1653-ND® 180 16.20 144.00 4) 35) 125 | Brass) 14 jEbeoea 67 6.05 53.80 
3 | 50 | 300 | Tin | 15 [ED1654-ND® 270 2430 216.00 5 | 35 | 125 | Brass | 17.5 [ED262Z6:NDIS 84 7.56 67.20 
= 6 | 35 125 | Brass | 21 | £D2627-ND 1.01 9.07 80.60 
2] 5.0 250 Tin | 10 [ED2561-ND@® 28 252 22.40 
3| 50 250 tin | 15 lep25e2NDe 42 378 3360/ /15])7 | 35 125 | Brass | 24.5 |ED2628-ND 118 10.58 94.00 
4| 50 250 Tin | 20 |ED2563-ND® 56 504 4480 8 | 35 125 | Brass | 28 | £D2629-ND 1.35 12.11 107.60 
5 | 50 250 Tin | 25 |ED2565-ND 70 630 56.00 9} 35 125 | Brass | 31.5 |£D2630-ND 151 13.61 121.00 
5 6 5.0 250 Tin 30 |ED2566-ND@ 84 7.56 67.20 10} 3.5 125 Brass | 35 |ED2631-ND 1.68 15.12 134.40 
3150 250 Tin | 40 lED2567-ND 1.26 41.34 100.80 12| 35 125 | Brass | 42 | ED2632-ND@ 2.02 18.14 161.20 
10] 5.0 250 Tin 50 |ED2568-ND@ 1.40 12.60 112.00 14] 35 125 Brass | 49 | ED2633-ND 2.35 21.17 188.20 
12| 5.0 250 Tin | 60 [ED2569-ND@ 1.68 15.12 134.40 16 | 3.5 125 | Brass | 56 | ED2634-ND 2.69 _ 24.19 215.00 
2 5.0 250 Brass 10 £D2570-ND® 34 3.02 26.80 2 3.5 125 Brass t ED2635-ND® 34 3.02 26.80 
3 | 50 250 | Brass | 15 |ED2571-ND® 51 4.55 40.40 3] 35 125 | Brass | 10.5 |ED2636-ND® 51 4.55 40.40 
4} 5.0 250 | Brass | 20 |ED2572-ND® 67 6.05 53.80 4} 35 125 | Brass | 14 | ED2637-ND® 67 6.05 53.80 
5 | 5| 59 250 | Brass | 25 |E€D2573-ND 84 7.56 67.20 5 | 35 125 | Brass | 17.5 |£D2638-ND 84 7.56 67.20 
6 5.0 250 Brass | 30 |ED2574-ND@ 1.01 9.07 80.60 6 35 125 Brass | 21 ED2639-ND@ 1.01 9.07 80.60 
8 | 5.0 250 | Brass | 40 |£D2575-ND 1.35 12.11 107.60 ie) 7 | 35 125 | Brass | 24.5 | ED2640-ND@ 1.18 10.58 94.00 
10} 5.0 250 | Brass | 50 |ED2576-ND 1.68 15.12 134.40 8) 35 125 | Brass | 28 |ED2641-ND® 1.35 12.11 107.60 
12| 5.0 | 250 | Brass | 60 [ED2577-ND_ 2.02 18.14 161.20 9| 35 | 125 | Brass | 31.5 ]ED2642-ND 1.51 13.61 121.00 
7/2] 75 250 | CuzZn | 15 |ED2578-ND 45 4.03 35.80 10) 35 125 | Brass | 35 | ED2643-ND® 1.68 15.12 134.40 
3 | 75 250 | Cuzn | 22.5 |ED2579-ND 676.05 53.80 12| 3.5 125 | Brass | 49 |ED2644-ND 2.02 18.14 161.20 
2) 5.08 | 250 | Brass |10.16 |ED2580-ND® 28 252 22.40 14] 35 125 | Brass | 56 |ED2645-ND 2.35 21.17 188.20 
3 | 5.08 250 Brass | 15.24 |ED2581-ND@® 42 3.78 33.60 16] 3.5 425 Brass | 63 |ED2646-ND 2.69 24.19 215.00 
4 | 5.08 | 250 | Brass | 20.32 |ED2582-ND® 56 5.04 44.80 2140012501 Brass | 15 )ED2647-NDO 343.02 2880 
5 | 5.08 | 250 | Brass | 25.4 |ED2583-ND 70 6.30 56.00] / 17] 3 | 499 | 509 | Bree | 28 |Ep2edeND® 51 455 4040 
8 | 6 | 5.08 | 250 | Brass [30.48 |ED2584-ND@ 84 7.56 67.20 : : : : 
7 | 508 | 250 | Brass [3556 [ED25E5-ND 98 882 7840| | 18] > | 107 | 5) | Brass | JO | ENGIN ee 
8 | 5.08 | 250 | Brass | 40.64 |ED2586-ND® 1.12 10.08 89.60 : : : : 
10 | 5.08 | 250 | Brass | 50.8 /ED2587-ND® 1.40 12.60 112.00] | 4g] 2] 7.0 | 125 | Brass) 3.5 | ED2651-ND 37 3.33 29.60 
12| 5.08 | 250 | Brass |60.92 |ED2588-ND 1.68 15.12 134.40 3 | 7.0 125 __| Brass | 10.5 |ED2652-ND 565.00 44.40 
2 | 5.08 250 Brass | 10.16 | £D2589-ND 34 ©3302 26.80 20 2 | 10.16 300 Brass | 15.24 | ED2653-ND 34 3.02 26.80 
3 | 5.08 250 | Brass | 15.24 | ED2590-ND 51 4.55 40.40 3 | 10.16 | 300 | Brass | 25.4 | ED2654-ND 514.55 40.40 
4 | 5.08 | 250 | Brass |20.32 |ED2591-ND 67 6.05 53.80 a) 70 125 | Brass | 10.5 |ED2666-ND 34 3.02 26.80 
9) 6 | 5.08 250 Brass | 30.48 | ED2592-ND 1.01 9.07 80.60 3 7.0 125 Brass | 17.5 | ED2667-ND 51 4.55 40.40 
8 | 5.08 250 Brass | 40.64 |£D2593-ND 1.35 12.11 107.60 4 70 125 Brass | 24.5 | ED2668-ND 67 6.05 53.80 
10] 5.08 | 250 | Brass | 50.8 |ED2594-ND@ 1.68 1512 134.40] | 21| 5 | 7.0 125 | Brass | 31.5 |ED2669-ND 84 7.56 67.20 
12| 5.08 | 250 | Brass [60.96 |ED2595-ND 2.02 18.14 161.20 6 | 7.0 125 | Brass | 38.5 |ED2670-ND 1.01 9.07 80.60 
jo) 2 | 10.0 250 Tin 15 | £D2596-ND@® 37 3.29 29.20 7 | 7.0 125 | Brass | 45.5 | ED2671-ND 1.18 10.58 94.00 
3 | 10.0 | 250 Tin | 25 | ED2597-ND@ 55 4.91 43.60 8 | 7.0 125 | Brass | 52.5 |ED2672-ND 1.35 12.11 107.60 
11] 2 | 100 | 250 | Brass | 15 [£D2598-ND 393.53 31.40 | § RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos1) 319 


-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. of poles 


- x3.5 | 
7 


Ale2 
| 


-3.5 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A » Wire Size: 
28-16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


13. 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. of poles 


bo! 


2.5" 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V « Rated Current: 20A » Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


Px5.0-|Px5.0+08 
Hee oo 


IIe 


q 


| 
3.65 led +907 4 
P-1x5.0 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A * Wire Size: 


28-16AWG » Temp.: -30°C/105°C »* Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Positions x 5 
pe — 


18 


H 
tt 
La| 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A » Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 


AWG 22-14 * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O Color: Blue 


oe DAR UL# £101811, 86MEZ081 


@ CSA# 068503x0000 


No. of poles 
ort 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 
22-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


No. of poles 
0.6~f2_1x5 


FL 


1 
As? 
[Fo.9 
lls 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A * Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
AWG 22-14 © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


Too7 
“NP-t) x 5.0 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each 
Fig. | Pos.| (mm) | Part No. i 10 100 Fig. | Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. | Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 | 30.0 | ED1560-NDe 264 238 2.12 2 | 10.0 | ED1623-ND¢ 46 42 37 
2 70 | EDIS01-NDe 49. 45. 40 7 | 35.0 | ED1561-ND 3.08 278 247 3 | 15.0 | ED1624-NDe 69 62 55 
3 | 105 | eD1502-NDe 74 67 ~~ ~.60 8 | 40.0 | ED1562-ND 353 318 2.82 4 | 20.0 | ED2221-NDe 91 838 73 
4 | 140 | eD1503-NDe 99 +489 ~« 79 3 | 9 | 45.0 | ED1563-ND 3.96 357 3.17 9 | 5 | 25.0 | ED2222-NDe 114 103 91 
5 | 17.5 | ED1504-NDe 123 141 99 10 | 50.0 | ED1564-NDe 441 397 3.53 6 | 30.0 | ED2223-NDe 137 1.24 1.10 
6 | 21.0 | €D1505-NDe 1.48 1.34 «1.419 11 | 55.0 | ED1565-NDe 485 437 3.88 7 | 35.0 | ED2224-NDe 160 1.44 1.28 
7 | 245 Wemteseins G75" iae: - AGA 12 | 60.0 | ED1566-ND 5.29 476 4.23 10 | 50.0 | ED2225-ND@ 228 2.06 1.83 
1 | 8 | 280 | ED1507-NDe 197 1.78 1.58 4 | 2 | 10.0 | ED1930-NDe 75 68 60 12 | 60.0 [EDez2e ne, i a 
o | 315 | EDisoe-NnDe 222 200 1.78 3 | 15.0 | ED1931-ND@ 112 1.01.90 2 | 10.0 | £D2237-NDe 74 67 60 
10 | 35.0 | ED1509-ND 247 2.22 1.98 5 | 2 | 10.0 | ED1932-ND@ 1.08 97 87 3) 15.0 EOS feat, “A00" 389 
11 38.5 | ED1510-ND 271 245 217 3 15.0 | ED1933-ND@ 162 146 1.30 4 20.0 | ED2239-ND® 148 1.34 1.19 
12 | 42.0 | ED1511-ND@ 296 267 237 2 10.0 | ED1578-ND 247 222 1,98 2 eee Teo) eG: Ne 
14 | 49.0 | ED1512-ND 345 3.11 2.76 4 | 20.0 | ED1580-ND 4.93 4.44 3.95 8 | 90.0 REbzeun pee ees 
i6 | 56.0 | ED1513-NDe 3.94 355 3.16 5 | 25.0 | ED1581-ND 6.16 5.55 4.93 10) 7 | 35.0 | ED2242-ND 2.59 2.33 2.07 
2 70 ED1514-NDe 49 45 40 6 30.0 | ED1582-ND@ 7.39 666 5.92 8 40.0 | ED2243-ND® 2.96 267 2.37 
6 | 7 | 35.0 | ED1583-ND 863 7.77 6.90 9 | 45.0 | ED2244-ND 3.33 3.00 2.67 
3 | 10.5 | ED1515-NDe 74 67 60 
8 40.0 | ED1584-ND@ 9.86 887 7.89 10 | 50.0 | ED2245-ND@ 3.70 3.33 2.96 
4 | 14.0 | £D1516-NDe 99 89 79 
9 45.0 | ED1585-ND 11.09 9.98 8.87 11 | 55.0 | ED2246-ND@ 4.07 3.66 3.26 
? 175 | eens Beet ee 10 | 50.0 | ED1586-ND 12.32 11.09 9.86 12 | 60.0 | ED2247-ND@ 4.44 4.00 3.55 
6 | 21.0 | £D1518-NDe 148 134 1.19 : : : : 
11 | 55.0 | ED1587-ND 13.55 12.20 10.85 2 | 10.0 | ED2248-NDe 90 81 72 
7 | 245 Ee TTS" 68", 3188 12 | 60.0 | ED1588-ND 14.79 13.31 11.83 3 | 150 | ED2249-NDe 1.34 1.21 1.08 
2) 8 | 280 eeteceled Se ee te 2 | 10.0 | ED1589-NDe 151 1361.21 4 | 20.0 | £D2250-NDe 179 1.61 1.43 
eee | se eee 200) 178 4 | 20.0 | ED1591-NDe 302 272 2.42 5 | 25.0 | ED2251-NDe 223 2.01 1.79 
10 | 35.0 | ED1522-NDe 247 2.22 1.98 3 | 300 (eee 468 age. (Bea 3 | 300 |ERoseonne Bear way Sa 
1 | 985 [EDISZENDS, Bt 288s 2Ae 7 | 8 | 40.0 | £D1595-ND 6.04 5.44 4.83 11] 7 | 35.0 | £D2253-ND 313 282 251 
12 | 42.0 [EDIe2e NDS 296 267 207 10 | 50.0 | ED1597-ND 7.55 680 6.04 8 | 40.0 | ED2254-NDe 357 3.22 2.86 
14 | 49.0 | ED1525-ND@ 345 3.11 2.76 12 | 60.0 | ED1599-ND 9.06 815 7.25 9 | 45.0 | ED2255-NDe 4.02 362 3.22 
16 | 86.0 [EDIS2CNES, Sie save asede 2 | 100 | ED1601-NDe 46° «4287 10 | 50.0 | ED2256-NDe 4.47 4.02 3.58 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 3 15.0 ED1602-ND@ 70 63 56 VW 55.0 ED2257-ND 4.91 4.43 3.93 
2 | 10.0 | ED1556-NDe 8880) g | 4 | 20.0 | ED2293-NDe 94 85 75 12 | 60.0 | ED2258-ND@ 5.36 483 4.29 
3 | 3 | 15.0 | ED1557-NDe 132 119 1.06 6 | 30.0 | ED2234-NDe 140 1.27 113 | 2 | 100 | eD2259-NDe 90 81 72 
4 20.0 ED1558-ND@ 1.76 1.59 1.41 8 40.0 ED2235-ND® 1.87 1.69 1.50 3 15.0 ED2260-ND 1.34 1.21 1.08 
5 | 25.0 | ED1559-ND@ 220 199 1.77 12 | 60.0 | ED2236-ND¢@ 281 253 2.25 | § Ros Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 10A * Wire Size: 
20-14AWG © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 © Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


0.7, 15.24 , 


No. of Positions x 5.08 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
22-14AWG «Temp: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 © Color: Blue 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A »* Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


0.6 NX 6.35 + No. of Poles 


K- x7.0 | 


© 


L 


7.0 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
22-15AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 25A » Wire Size: 
10-24AWG © Temp.: -33°C/120°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 6A * Wire Size: 
28-16AWG » Temp.: -30°C/105°C » Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Poles 0.5--— N X 9.52— 


No. of Poles 
07 “ee 75.| 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 
6A * Wire Size: 28-16AWG * Temperature: -30°C/105°C 
© Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V « Rated Current: 
15A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 
« Flammability: UL 94V-O * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V * Rated Current: 
16A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 
* Flammability: UL 94V-0 * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Cur- 
rent: 25A © Wire Size: 10-24AWG » Temperature: 
-33°C/120°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length Price Each 
Fig. | Pos.| (mm) | PartNo. u 10 100 Fig. | Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. | (mm) 1 10 100 
4 20.0 ED2261-ND® 1.79 1.61 1.43 15: 3 15.24 | ED1974-ND@ 1.11 1.00 89 4 28.0 ED1536-ND® 1.08 98 87 
5 | 25.0 | ED2262-NDe 2.23 201 1.79 te | 2 | 10:16 | ED1975-NDe 49. 45. 40 5 | 35.0 | ED1537-NDe 1.36 1.22 1.09 
6 | 30.0 | ED2263-ND¢@ 268 241 2.15 3 | 15.24 | eD1976-NDe 74 67 ~~ ~60 22} 6 | 420 | ED1538-NDe 1.63 1.47 1.30 
7 35.0 ED2265-ND 3.13 2.82 2.51 7 49.0 ED1539-ND 1.90 1.71 1.52 
2 10.16 | ED1977-ND 1.08 97 87 
12 8 40.0 ED2266-ND® 3.57 3.22 2.86 17 8 56.0 ED1540-ND@ 217 1.96 1.74 
9 450 ED SSE TITS £00 ae 50D 3 15.24 | ED1978-ND 1.62 1.46 1.30 
. 4 . . ! y 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
1o | 50.0 | ED2268-NDe 447 4.02 3.58 pa anne =o eee gb te. wel 
3 | 15.24 | ED1610-NDe 68 62—StC«CSSS 2 ] 15.0 | ED1567-ND@ 93 8474 
11 55.0 ED2269-ND 4.91 4.43 3.93 i . . . 
4 | 20.32 | ED2227-NDe 1 83t«B 3 | 225 | ED1568-NDe 139° 1250 1.41 
12 60.0 ED2270-ND® 5.36 4.83 4.29 i . i - 
5 25.40 | ED2228-ND@ 1.14 1.03 91 4 30.0 ED1569-ND@ 1.85 1.67 1.48 
2 | 10.0 | ED2293-ND@ 83 75 67 18 : ; ; ; 5 | 37.5 | ED1570-NDe 231 2.08 1.85 
3 15.0 ED2294-ND¢@ 4.25 113 1.00 6 30.48 | ED2229-ND@ 1.37 1.24 1.10 : s : : 
2 . é = 6 45.0 —D1571-ND 2.77 2.50 2.22 
4 20.0 ED2295-ND 1.67 4.50 1.34 7 35.56 | ED2230-ND®@ 1.60 1.44 1.28 
5 25.0 | ED2296-NDe 208 188 41.67 10 | 50.80 | ED2231-NDe 2.28 2.06 1.83 : ba ee a aoe Ss 
6 30.0 ED2297-ND® 2.50 2.25 2.00 12 60.96 | ED2232-ND@ 2.74 2.47 2.19 7 ; ‘ : 
9 67.5 ED1574-ND@ 4.16 3.75 3.33 
13 : c. ne at ne a 2 10.16 | ED2326-ND® 96 86 ht 10 75.0 ED1575-ND 4.62 4.16 3.70 
2 | ee leat oo a ee : bis eae h ae ' = : 2 ' = 11 | 825 | ED1576-ND 5.08 458 4.07 
. o I 5 i i -ND® : 7 5! 
19 12 90.0 —D1577-ND 5.55 5.00 4.44 
10 50.0 ED2301-ND 4.16 3.75 3.33 5 25.40 | ED2329-ND® 2.39 2.15 1.91 
al 55.0 ED2302-ND 4.57 4.12 3.66 6 30.48 | ED2330-ND 287 258 2.30 2 15.0 SECS NOK? 83 Bhd a7 
12 | 60.0 | ED2303-NDe 499 449 3.99 7 | 35.56 | £D2331-NDe 334 3.01 2.68 3) 225 EOE e ee dle: Gh08 
= : = = 4 30.0 ED2356-ND® 1.67 1.50 1.34 
2 10.0 ED2315-ND@ 90 81 72 6,.35mm Lead Spacing - Terminal Blocks — RoHS Compliant 5 37.5 ED2357-ND@ 2.08 1.88 1.67 
3 15.0 ED2316-ND® 1.34 1.21 1.08 2 12.70 | ED2675-ND 80 72 64 2 ‘ ‘ iy : 
4 | 20.0 | £D2317-NDe 179 161 1.43 20 ; : ; ; 6 | 45.0 [EDZs58NDe 250 225 2.00 
5 | 25.0 | £D2318-ND 223° 201 1.79 3 | 19.05 EB2SA6:Nb) 120) 11.08" + 286 24] 7 | 525 | ED2359-NDe 2.91 262 2.33 
a 6 30.0 ED2319-ND® 268 241 2415 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 8 60.0 ED2360-ND@ 3.33 3.00 2.67 
7 35.0 | ED2320-ND 3.13 282 251 2 14.0 | ED1527-ND@ 54 49 44 9 67.5 | ED2361-ND@ 3.74 3.37 3.00 
8 40.0 ED2321-ND®@ 3.57 3.22 2.86 3 21.0 ED1528-ND® 82 74 66 10 75.0 ED2362-ND® 4.16 3.75 3.33 
9 45.0 ED2322-ND 4.02 3.62 3.22 24 4 28.0 ED1529-ND@ 1.08 98 87 1 82.5 ED2363-ND 457 4.12 3.66 
10 50.0 ED2323-ND 447 4.02 3.58 5 35.0 ED1530-ND® 1.36 1.22 1.09 12 90.0 ED2364-ND® 4.99 449 3.99 
1 55.0 | ED2324-ND 491 443 3.93 7 49.0 | ED1532-ND@ 1.90 1.71 1.52 9.52mm Lead Spacing - Terminal Blocks — RoHS Compliant 
12 60.0 ED2325-ND 5.36 4.83 4.29 8 56.0 ED1533-ND@ 2.17 1.96 1.74 2 19.04 | ED2677-ND 80 72 64 
5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks 22 2 14.0 ED1534-ND® 54 49 44 25 3 28.56 | ED2678-ND 1.20 1.08 96 
15 2 10.16 | ED1973-ND@ 74 67 60 3 21.0 —ED1535-ND 82 74 -66 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Housings: PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self-extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Wire Size: 28-16AWG »* Temperature: -30°C/+105°C SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 
« Flammability: UL94V-0 ° Color: Green * Color: Green 


+--6.6 +| 


3.81 


(# of Pos.-1 
X 3.81 + 5. 


1 (# of Pos.-1) 
x 3.81 


2.6 yee ; lll 
3.81 : 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Temperature: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V Rated Current: 8A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 28-16AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 28-16AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles f ig. 
x Lead spacing No. of poles 
1.2.54 x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 154 * Wire Size: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 154 » Temperature: 


22-12AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 22-10AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 
No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of Length | Digi-Key Price Each of | Length] Digi-Key Price Each of {Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles} (mm) | Part No. 1 10  100| | Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100) |Fig.|Poles| (mm) | Part No. 1 10 100) | Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 
3.81mm Lead Spacing — Plugs — 4 | 15.24 |ED2456-ND@® 222 2.00 1.78 7 35 |ED2381-ND@ 6.17 5.55 4.94 4 | 20.32 |ED1719-ND§ 2.52 2.26 2.00 
RoHS Compliant 5 | 19.05 |ED2457-ND@® 277 2.50 2.22 8 40 |ED2382-ND@® 7.05 6.35 5.64 5 | 25.40 | ED1720-ND§ 3.15 2.83 2.50 
2 | 841 ]ED1960-ND 142 1.28 1.14 6 | 22.86 |ED2458-ND@ 333 3.00 2.67 9 | 45 | £D2383-ND 7.93 7.14 6.35 6 | 30.48 |ED1721-ND§ 3.77 3.39 3.00 
3 | 12.22 )ED1961-ND 213 1.92 1.70 7 | 26.67 | £D2459-ND 3.88 3.50 3.11 7 | 10 50 |ED2384-ND@ 881 7.93 7.05 7 | 35.56 |ED1722-ND§ 4.40 3.95 3.49 
4 | 16.03 | £D1962-ND 2.83 2.55 2.27] | 4 |_8 | 30.48 |ED2460-ND@® 4.44 4.00 3.55 12 | 60 |ED2385-ND 10.57 952 8.46 8 | 40.64 |ED1723-ND§ 5.03 4.52 4.00 
5 | 19.84 | £D1963-ND 3.54 319 2.84 9 | 34.29 |ED2461-ND® 4.99 4.49 3.99 14 70 | £D2386-ND 12.34 11.11 9.87 9 | 45.72 |ED1724-ND§ 5.66 5.08 4.49] 
6 | 23.65 |£D1964-ND 4.25 3.83 3.41 10 | 38.10 |ED2462-ND@® 5.55 5.00 4.44 16 | 80 | £D2387-ND@ 14.10 12.69 11.28) | , | 10 | 50.80 |ED1725-ND§ 6.29 5.64 4.99 
7 | 27.46 |ED1965-ND 4.96 4.47 3.97 12 | 45.72 |ED2463-ND® 6.65 5.99 5.33 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 11 | 55.88 JED1726-ND§ 6.92 6.21 5.49 
1 | 8 | 31.27 |ED1966-ND 5.67 5.11 4.54 14 | 53.34 | ED2464-ND 7.76 6.99 6.21 7) 10 |EDI80I-NDet 47 43 38 12 | 60.96 |ED1727-ND§ 7.55 677 5.99 
9 | 35.08 |ED1967-ND 6.38 5.74 5.10 16 | 60.96 |ED2465-ND@ 887 7.99 7.10 3 15 |ED1802-NDet 71 64 57 14 | 71.42 |£D1728-ND§ 8.80 7.90 6.99 
10 | 38.89 |ED1968-ND 7.09 6.38 5.67 2 | 7.62 |£D2466-ND® 111 1.00 89 4 | 20 JeD1803-NDe+ 95 85 75 16 | 81.28 |ED1729-ND§ 10.06 9.02 7.98 
11_| 42.70 [ED1969-ND___7.79_7.02_ 6.24 3. | 11.43 |ED2467-ND® 167 1.50 1.34 5 | 25 |eD1e04-NDet 118 1.06 94 18 | 91.44 |ED1730-ND§ 11.32 10.15 8.98 
12 | 46.51 |ED1970-ND 850 7.65 6.80 4 | 15.24 |ED2468-ND@® 2.22 2.00 1.78 6 30 |ED1805-ND@F 1.41 1.27 1.13 20 |101.60|ED1731-ND§ 12.57 11.28 9.98 
14 | 54.13 |ED1971-ND 9.92 8.93 7.94 5 | 19.05 |ED2469-ND@® 277 2.50 2.22 24 |121.92 | ED1732-ND: 15.09 13.53 11.97 
16 | 61.75 |ED1972-ND 11.34 10.21 9.07 6 | 22.86 |ED2470-ND@ 3.33 3.00 267 ; i; Sar anee ee Hee i 2 12032 a 193. 1.74 154 
3.81mm Lead Spacing — Horiz. Header 5 7 | 26.67 |ED2471-ND® 388 3.50 3.11 9 45 | ED1808-NDt 2413 1.91 1.69 3 | 25.40 | ED2410-ND 2.55 2.30 2.04 
2] 901 [ED1934-ND@® 62 56 50 8 | 30.48 /ED2472-ND@ 444 400 355] | ® | 1 | co lenteoo-nDet 236 212 187 4 |30.48 |ED2411-ND 3.08 2.78 247 
3 | 12.82 |ED1935-ND® 93 84 74 9 | 34.29 |ED2473-ND@ 4.99 4.49 3.99 11 | 55 [evisto-noet 259 233 206 5 | 35.56 |ED2412-ND 3.85 347 3.08 
4 | 16.63 |ED1936-ND@ 1.23 1.11 99 10 | 38.10 | £D2474-ND 5.55 5.00 4.44 72 | 60 [episit-NDet 283 254 225] | 1 |_8_| 40.64 |eD2413-ND 4.62 416 3.70 
5 | 20.44 |ED1937-ND@ 1.54 1.39 1.24 12_| 45.72 |ED2475-ND® 6.65 5.99 5.33 14] 70. | eDis12-NDe+ 330 297 262 7 | 45.72 ]ED2414-ND 5.39 4.86 4.32 
6 | 24.25 |ED1938-ND® 1.85 1.67 1.48 14 | 53.34 | ED2476-ND 7.76 6.99 6.21 16 80 | £D1813-NDet 377 3.39 3.00 8 | 50.80 |ED2415-ND 6.16 5.55 4.93 
7 | 28.06 |ED1939-ND® 2.16 1.94 1.73 16 | 60.96 |ED2477-ND@® 8877.99 7.10 18 90 |ED1814-NDet 4.25 3.81 3.37 9 | 55.88 | ED2416-ND 6.93 6.24 5.55 
2 8 | 31.87 |ED1940-ND@® 247 2.22 1.98 5mm Lead Spacing — Plugs — 20 | 100 |EDIS15-ND@t 4.72 423 3.74 10 | 60.96 | ED2417-ND 7.70 6.93 6.16 
9 | 35.68 |ED1941-ND® 2.77 250 2.22 RoHS Compliant 24 | 120 |ED1816-ND@t 5.66 5.08 4.49 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 


10 | 39.49 JED1942-ND® 3.08 278 247 5 
10 |EDI701-ND§ =-1.26 1.13 1.00 5mm Lead Spacing — Vert. Headerst 2 [1016 [ED1817-NDet 47 43 .38 


2 
11 | 43.30 | ED1943-ND 3.39 3.05 2.71 3 15 | £D1702-ND: 1.89 1.70 1.50 
; § ) 10 [ED1833-NDet 47 43 38 3 | 15.24 |ED1818-ND@t 71 64 57 
12 | 47.11 |ED1944-ND@ 3.70 3.33 2.96 4 20 | ED1703-ND§ 217 1.96 1.74 3 1 £D1834-ND 6A 4 | 20.32 |ED1819-ND@t 95 85 75 
14 | 54.73 |}ED1945-ND@ 4.31 3.89 3.45 5 25 |ED1704-ND§ 2.71 2.45 217 5 poy TC oh 5 | 25.40 |ED1820-ND@+ 118 1.06 .94 
16 | 63.35 |ED1946-ND@ 4.93 4.44 3.95 6 30 | ED1705-ND: 3.25 2.93 2.61 4 20 ee a Oe BS 8 i ’ i 
E z I ; § . : 5 25 | ED1836-ND+ 118 1.06 .94 6 | 30.48 |ED1821-ND@t 1.41 1.27) 1.13 
8 ; 
7 8 
8 


3.81mm Lead Spacing — Vert. Header 35 | ED1706-ND§ 3.79 3.42 3.04 35.56 |ED1822-ND@t 1.65 1.48 1.31 
2 9.01 |ED1947-ND® 62 56 50 40 |ED1707-ND§ 434 3.91 3.47 30 TERUESNBet 1A 1271.13 40.64 |ED1823-ND@t 1.89 1.70 1.50 


35 |ED1838-ND@t 1.65 148 1.31 


3 | 12.82 JED1948-ND® 93 8474 9 | 45 |€D1708-ND§ 488 439 3.91 
4 | 1663 JEDig-NDe® 1.23 1.11 991 | ° | 10 | 50 Sens 5.42 4.88 4.34 40 [EDIS3o-NDey 1.89 1.70 1.50) | g te Seed ae be is 
5 | 20.44 |ED1950-ND® 154 1.39 1.24 t1_| 55 |eD1710-NDg 5.968 5.37 477| | 9 | 9 | 45 JEDIB40-NDt 213 1.91 1.69 11 |5588 [ED1@6-NDE 259 233 206 
6 | 24.25 |ED1951-ND® 1.85 1.67 1.48 12 | 60 |EDI7I1-ND§ 651 586 5.21 10 | 50 |ED1841-ND@t 236 2.12 1.87 2 *06 SaaS oa ee ce 
7 | 28.06 |ED1952-ND® 216 194 1.73 14 | 70 |ED1712-NDg 759 6.84 6.08 11 | 55 [EDIBSENBeg 269 293 2.06 4a (ie rade. aan Bar 

3 | 8 | 31.87 )ED1953-ND@ 247 2.22 1.98 16 | 80 |EDI713-ND§ 867 7.81 6.94 12 | 60 |ED1843-ND@t 2.83 2.54 2.25 16 Bt 28 £D1829-ND@t 377 339 3.00 
9 | 35.68 |ED1954-ND@ 277 250 2.22 18 | 90 |EDI714-ND§ 9.76 879 7.81 14 | 70 |ED1844-ND@t 3.30 2.97 2.62 4a o144 £1830-NDo+ is ae aan 
10 | 39.49 |ED1955-ND@ 3.08 278 247 20 | 100 JEDI715-ND§ 10.84 9.76 8.68 16 | 80 |ED1845-ND@t 377 3.39 3.00 oo \10160 EMERGE 470 42a a74 
11 | 43.30 |ED1956-ND 3.39 3.05271 24 | 120 |EDI716-ND§ 13.01 11.71 10.41 18 | 90 |ED1846-ND@t 4.25 3.81 3.37 ot li2ts2 EMM soo soe 440 
12 | 47.11 JED1957-ND® 3.70 3.33 2.96 5mm Lead Spacing — Plugs 20 | 100 )EDI847-ND@t 4.72 4.23 3.74 > 19039 TERMOHRIN@M 2.18198 174 
14 | 54.73 |ED1958-ND® 4.31 3.89 3.45 2 | 10 |ED2376ND® 176 159 141 24 | 120 (ERIBIEND TaN 586 6.08 449) |) | o540 (ERR 9.43 219 1.94 
16 | 63.35 |ED1959-ND®@ 493 4.44 3.95 3 15 |E€D2377-NDe 264 2.38 2.12 5.08mm Lead Spacing — Plugs — 4 30.48 £D2429-NDe 273 246 218 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7 | 4 | 20 |ED2378-ND® 3.53 318 2.82 RoHS Compliant - - 
2 | 762 |ED2454ND® 111 1.00 69 5 | 25 |ED2379-ND® 441 397 3.53 2 [1016 [EDI717-ND§ 1.26 1.13 1.00 Oat aye eee eon 

4] 3 | 41.43 |ED2d55-ND® 1.67 150 1.34 6 | 30 Je02380-NDe 529 476 423; | ©] 3 | 1524 |et7i8-nDg 1.89 1.70 1.50) 1 Use Keying Star a 


+ Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@) | Seen we. TWO-Piece Terminal Blocks (cont) 


ie 4 ig. (P +2) x 5.08 ig. P +2)x5.08 
x g 


Lead spacin —Px5.08.” -k--———| 
eal : 


k 
[2.54 


SH Hi ile 7 
2b L3t 
| 5:08 |. ls 
(P-1) x 5.08 (P- 1) x 5.08 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A Wire Size: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 22-12AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 » Color: Green -30°C/+105°C » Flammability: UL94 V-0 » Color: Green 


41.0 ‘i 


I, [5.08] ’ Locking 

lee ell RP Clip WAP 
(P- 1) x 5.08 : i |. 5.08 1. 5.08 

SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 

-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-10AWG » Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-10AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


; : | 
S 8.4 
I il 8.34 i 
5.08k 1254 pet v 54th] | 3.5 
"Or 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 154 * Temperature: 
22-12AWG » Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles 
x 7.62 


—— 27-1 
Cae 7.62" 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/+105°C 
© Color: Green « Flammability: UL94V-0 © Color: Green 


No. of poles # of poles 


x 7.62 [tx:7.62"""1 


a4 i 
ot Hs hee re | Jake 


7.62: 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 
+ Color: Green * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of |Length | Digi-Key Price Each of |Length |Digi-Key Price Each of {Length |Digi-Key Price Each of Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. /Poles | (mm) |Part No. 1 10 100] |Fig.|Poles| (mm) |Part No. 1 10 100) | Fig. )Poles) (mm) | Part No. 1 10 100 
5 | 36.56 |ED2430-ND@ 3.08 278 2.47 6 | 30.48 |ED1750-ND@+ 5.29 4.76 4.23| | 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers — 8 | 60.96 |ED1739-ND@§ 6.16 5.55 4.93 
6 | 40.64 |ED2431-ND@ 3.70 3.33 2.96 7 | 35.56 |EDI751-ND@+ 6.17 555 4.94 RoHS Compliant 9 | 68.58 |ED1740-ND@§ 6.93 6.24 5.55 
a| 7 45.72 | £D2432-ND 431 3.89 3.45 8 | 40.64 |ED1752-NDt 7.05 6.35 5.64 4 | 5.08 |ED1903-ND 2.03 1.83 1.63 10 | 76.20 |ED1741-ND@§ 7.70 6.93 6.16 
8 | 50.80 |ED2433-ND@ 4.93 4.44 3.95 9 | 45.72 |ED1753-NDet 7.93 7.14 635) | 1%] ¢ | 4946 leD1g04-nD 3.05 275 244/ | 19] 11 | 83.82 /EDI742-NDes 8.47 7.63 6.78 
9 | 55.88 |ED2434-ND@ 5.55 5.00 4.44] | 13 | 10 |50.80 |ED1754-ND@t 8.81 7.93 7.05 5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 91.44 |ED1743-ND§ 9.24 8.32 7.40 
10_| 60.96 |ED2435-ND@ 6.16 5.55 4.93 41 | 55.88 |ED1755-ND¢ 9.69 872 7.75 7 15.08 JEDIS05ND 185 167 148 14 |106.68)£D1744-ND@§ 10.78 9.71 8.63 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers — 12 | 60.96 |EDI756-ND@+ 10.57 952 846) | 17) ¢§ | 4546 lepiooe-ND® 277 250 222 16 |121.92|ED1745-ND§ 12.32 11.09 9.86 
RoHS Compliant 14 | 7142 JEDI757-ND@t 12.34 11.11 9.87 - 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
2 [1016 |eDIs4ONDE 4743 16 | 81.28 |ED1758-ND@t 14.10 12.69 11.28 5.08mm Lead Spacing — 45° Header 2 1524 )EDI86SNDt 5650S 
3 | 15.24 ]ED1850-NDF 71 64 57 2 | 10.16 |EDI759-ND@t 1.76 1.59 1.41 2 | 5.08 jEDI907-ND@ = 484338 3 | 2286 |ED1866-NDet 83 75 67 
4 | 20.32 |eD1851-NDt 95 85 75 3 | 15.24 |ED1760-ND@t 2.64 238 2.12 3 | 10.16 |£D1908-ND 1 65.57 4 | 30.48 |ED1867-ND@t 111 1.00 89 
5 | 25.40 |ED1852-NDt¢ 1.18 1.06 94 4 | 20.32 JED1761-ND@t 3.53 3.18 2.82 4 | 1524 oe = 8 8876 5 | 38.10 |ED1868-ND@t 1.39 1.25 1.11 
6 | 30.48 [ED1853-NDt 1.41 1.27 1.13 5 | 25.40 |ED1762-NDet 4.41 397 3.53 5 | 20.82 Ene 119 1.07 25 6 | 45.72 |ED1869-ND@t 167 150 1.34 
7 12556 [ERSS@RIPAIM 165 148 1.31 6 | 3048 \D1763-ND@t 529 476 423 6 | 25.40 |EDI911-ND@ 1.42 1.28 1.14 aE ey Cae rena 
8 | 40.64 JED1855-ND¢ 1.89 1.70 1.50 7 | 35.56 |ED1764-ND@t 6.17 5.55 4.94 7) 30.48 JEDI912-ND 1.66 1.50 1.33) | 49) g | 6096 [ED1871-NDE 2.22 2.00 178 
9 | 9 | 4572 }ED1856-ND¢ 213 1.91 1.69) | 14] 8 | 40.64 |ED1765-ND@t 7.05 6.35 5.64 8 | 35.56 /EDI913-ND® 1.90 1.71 1.52 9 | 68.58 }ED1872-NDF 250 225 2.00 
10 | 50.80 }ED1857-NDt 2.36 212 1.87 9 | 45.72 |ED1766-NDt (7.93 7.14 6.35 9 | 40.8 ere aNe a4. 18. 10 10 | 76.20 |ED1873-ND@t 2.77 2.50 2.22 
11 [55.88 |ED1858-NDt 2.59 233 2.06 10 | 50.80 |ED1767-ND@t 881 7.93 7.05 10 | 45.72 JEDI915-ND® 2.37 214 1.90 11 | 83.82 |ED1874-NDt 305 275 2.44 
12 | 60.96 |ED1859-NDt 283 254 225 11 | 55.88 |ED1768-ND@t 9.69 872 7.75 11_| 50.80 |£D1916-ND 2.61 235 2.09 12 | 91.44 [eD1875-NDt 3.33 3.00 267 
14 | 71.12 |ED1860-NDt 3.30 297 262 12 | 60.96 |ED1769-ND@+ 10.57 952 8.46 12 | 55.88 JED1917-ND® 2.85 2.57 2.28 14 |106.68/ED1876-NDt 3.88 3.50 3.11 
16 | 81.28 |ED1861-NDt 3.77 339 3.00 14 | 74.12 |ED1770-ND@t 12.34 11.11 9.87] | 18 7 be See ee a ae te |121.92|ED1877-NDt 4.44 4.00 3.55 
18 | 91.44 |ED1862-NDt 4.25 3.81 3.37 16 | 81.28 |ED1771-NDt 14.10 12.69 11.28 X -ND® 3. 99 2. 7.62mm Lead Spacing — Vert. Header 
20 |101.60|ED1863-ND+ 4.72 4.23 3,74 5.08mm Lead Spacing — Plugs 15 | 71.12 JED1920-ND 3.56 3.21 2.85 2 | 1604 |EDIg7eNDer 56505 
24 |121.92/ED1864-NDt 5.66 5.08 4.49 7 | 50s \ERIOERNGSIN bay 050 100 16 | 76.20 |ED1921-ND® 3.79 342 3.04 3 |2006 EMM to 75 or 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 3 | 1016 |ED1984-ND® 3.70 3.33 296 17 | 81.28 JEDI922-ND@ 4.03 3.63 3.23 4 | 3048 |ED1880-NDet 111 1.00 89 
2 | 20.32 ED2445-ND@® 1.85 167 1.48 4 | 15.24 JED1985-ND@ 4.93 4.44 3.95 18 | 86.36 JED1923-ND 4.27 3.85 3.42 5 | 3810 |eDiest-NDet 139 1.25 1.11 
3 | 25.40 |ED2446-ND@ 1.85 1.67 1.48 5 | 20.32 |ED1986-ND 6.16 555 4.93 19) 91.44 JED1924-ND 4.51 4.06 3.61 6 | 4572 |ED1882-NDt 167 150 134 
4 | 30.48 |ED2447-ND@® 247 222 1.98 6 | 25.40 |ED1987-ND 7.39 6.66 5.92 20 | 96.52 /EDI925-ND@ 4.75 4.28 3.80 leas £D1883-NDt 454) 975 156 
5 | 35.56 |ED2448-ND@ 3.08 278 247 7 |304a \EROSENIDINN a6 7.77 6.90 21 [101.60 |ED1926-ND__ 498 449 399) | 5 oo Femi 222 200. 178 
12| 6 | 40.64 |ED2449-ND@ 370 3.33 2.96 8 | 35.56 |ED1989-ND 986 887 7.89 22 /106.68 JED1927-ND 5.22 4.70 4.18 9 | 6858 |ED1885-NDet 250 225 2.00 
7 | 45.72 ]ED2450-ND® 4.31 3.89 3.45] | ,. | 9 | 40.64 |ED1990-ND® 11.09 9.98 8.87 23° (111.76 |ED1928-ND 5.45 4.91 4.37 10 | 76.20 |ED1886-ND@+ 2.77 250 2.22 
8 | 50.80 |ED2451-ND@ 493 4.44 3.95 10 | 45.72 |ED1991-ND 12.32 11.09 9.86 24 (116.84 |ED1929-ND@ 5.69 5.13 4.56 11 | 83.82 |ED1887-ND@+ 3.05 2.75 2.44 
9 | 55.88 |ED2452-ND 5.55 5.00 4.44 11 | 50.80 JED1992-ND 13.55 12.20 10.85 7.62mm Lead Spacing — Plugs 42 | 91.44 |EDi8se-ND 333 3.00 267 
10 | 60.96 |ED2453-ND® 6.16 5.55 4.93 12 | 55.88 JED1993-ND 14.79 13.31 11.83 2 | 15.24 JED1733-ND@§ 1.54 139 1.24 14 |106.68|ED1890-ND@t 388 350 3.11 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 14 | 66.04 |ED1994-ND 17.25 15.53 13.80 3 | 22.86 |ED1734-ND@§ 2.31 2.08 1.85 16 | 121.92] £D1891-ND+ 4.44 4.00 3.55 
2 [1016 |EDI746-NDet 176 159 141 16 | 76.20 |ED1995-ND 19.71 17.75 18.77| | 4g | 4 | 30.48 [EDI735-ND§ 3.08 2.78 2.47) | Keying star £D1901-ND 05.86 76 
13 | 3 | 1524 EDI747-NDO 264 298 2.12 18 | 86.36 JED1996-ND® 22.18 19.96 17.74 5 | 38.10 ED1736-ND@§ 3.85 347 3.08] | Keying Star ED1902-ND@® 95 86 76 
4 | 20.32 |ED1748-ND@t 353 318 2.82 20 | 96.52 )ED1997-ND 24.64 22.18 19.72 6 | 45.72 |ED1737-ND@§ 4.62 4.16 3.70 © RoHS Compliant _§ Use Keying Star ED1901-ND 
5 | 25.40 |ED1749-NDet 4.41 3.97 3.53 24 |116.84 JED1998-ND 29.57 26.62 23.66 7_| 58.34 [ED1738-ND§ 5.39 486 4.32) J \-° Keving Star EDI902ND + Drawing shows 5.08 pitch 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= sn + SL-SMT Series: * Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
Weidmiiller + Term I nal Blocks * Pick and place compatible * 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Dimensions in mm 


Fig. 2 — LM 3.5/135 Fig. 3 — LM2N 3.5/90 Fig. 4 — LSF-SMT 3.5/135, 3.81/135, 5.08/135 
4 : and 5.00/135 


4.754 «12.7, 


127 
3.5 net . i ou 
tr? Wid { 41 
Lae : ; SS 4 (et) FF oft 12.9 
2. t : x3.5it_| iA 
5.0341 


[— t 
._-i6.2 : ; 1.75 3.5 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A Specifications: * Screw clamp Specifications: * Spring connection 
© 14AWG » Pin length: 4.5mm © 14AWG * Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG » Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 10A * 16AWG * Pin length: 1.5mm 


Fig. 5 — LSF-SMT 3.5/180, 3.81/180, Fig. 6 — LSF-SMT 3.5/90, 3.81/90, 5.00/90 Fig. 8 — LM 5.00/90 
5.00/180 and 5.08/180 85 and 5.08/90 
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Specifications: * Spring connection Specifications: * Spring connection Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 16AWG ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 16A * 16AWG © Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin length: 3.2mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG © Pin length: 3.6mm 


Fig. 9 — LM 5.00, 5.08/90 Fig. 10 — LM 5.00/135 
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Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clam| Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin length: 3.5mm © UL: 300V @15A * 12AWG » Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 15A * 12AWG ° Pin length: 4.5mm 


Fig. 14 — LPP 5.00/90 
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Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 15A * 12AWG » Pin length: 4.5mm © 12AWG « Pin length: 4.5mm « Test point © UL: 300V @ 10A *12AWG Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A © 12AWG Pin length: 3.5mm 
Fig. 17 — LM2N 5.08/90 Fig. 18 — LM3R 5.08/90 
aes 5.68 | 4 318, 
4) TF 3.14. 
ae Ve og) al . (n-1) H 
hy x5.08.1, 2, 5 Lt 
2.997 f 5.08), “2° 2.54, 
48-1 5.08 agi 548° 0" 7.45 
Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© UL: 300V @ 10A * 12AWG » Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm © 12AWG ° Pin length: 4.5mm © 12AWG © Pin length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. i 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. al 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.50mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks — 6 281-2046-ND 1.73 1.56 1.38 | 1825680000 9 281-2060-ND 2.58 2.33 2.07 | 1825870000 
RoHS Compliant ve 281-2047-ND 2.09 1.88 1.67 | 1825690000 5 10 Black 281-2061-ND 2.88 2.60 2.31 | 1825880000 
2 281-1400-ND 99 90 .80 | 1699670000 8 Black | 281-2048-ND 2.30 2.07 1.84 | 1825700000 an 281-2062-ND 3.17 2.85 2.54 | 1825890000 
3 281-1401-ND 1.50 1.35 1.20 | 1699680000 5 9 281-2049-ND 2.58 2.33 2.07 | 1825710000 12 281-2063-ND 3.47 3.12 2.78 | 1825920000 
4 Black | 281-1402-ND 2.10 1.89 1.68 | 996770 10 281-2050-ND 2.88 260 2.31 | 1825720000 2 281-2031-ND 62 56 -50 | 1824620000 
1 6 281-1403-ND 3.14 2.83 2.51 | 996772 11 Black 281-2051-ND 317 285 2.54 | 1825730000 3 281-2032-ND 87 79 -70 | 1824630000 
8 281-1404-ND 417 3.76 3.34 | 996774 12 281-2052-ND 3.47 3.12 2.78 | 1825740000 4 Black | 281-2033-ND 1.14 1.03 -92 | 1824640000 
10 Black 281-1405-ND 6.24 4.72 4.19 | 996776 2 281-2020-ND 68 61 -54 | 1824420000 5 281-2034-ND 1.44 1.30 1.16 | 1824650000 
12 281-1406-ND 6.26 5.63 5.01 | 996778 4 281-2022-ND 1.14 1.03 -92 | 1824440000 6 281-2035-ND 1.73 1.56 1.38 | 1824660000 
2 281-1407-ND 117 (1.06 .94 | 1715010000 6 Black | 281-2024-ND 1.73 1.56 1.38 | 1824460000 6 7 281-2036-ND 2.03 1.83 1.62 | 1824690000 
3 281-1408-ND 1.76 1.58 1.41 | 1715050000 7 281-2025-ND 2.03 1.83 1.62 | 1824470000 8 281-2037-ND 2.30 2.07 1.84 | 1824700000 
4 Black | 281-1409-ND 2.36 2.12 1.89 | 999568 6 8 281-2026-ND 2.30 2.07 1.84 | 1824480000 9 Black 281-2038-ND 2.58 2.33 2.07 | 1824710000 
2 6 281-1410-ND 3.50 3.15 2.80 | 999570 9 281-2027-ND 2.58 2.33 2.07 | 1824490000 10 281-2039-ND 2.88 2.60 2.31 | 1824720000 
8 281-1411-ND 4.70 4.23 3.76 | 999572 10 Black 281-2028-ND 2.88 2.60 2.31 | 1824500000 1 281-2040-ND 3.17 2.85 2.54 | 1824730000 
10 Black 281-1412-ND 5.84 5.26 4.67 | 999574 1 281-2029-ND 3.17 2.85 2.54 | 1824510000 12 281-2041-ND 3.47 3.12 2.78 | 1825300000 
= Jie ND Ot a ae soit 12 281-2030-ND 3.47 3.12 2.78 | 1824520000 5.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 
6 281-1671-ND 471 424 3.77 1720010000 281 mon Pin: Spacing — PCs Terminal-Blocks 2 euleogge =D) 54 4B 1884530000 
10 | Black | 281-1673-ND 7.85 7.07 6.28 | 1720030000 RoHS Compliant 3 eelelouuoegs § 20 «81.72 | 1884540000 
3) 12 981-1674-ND 941 847 753/1720040000 2 281-2087-ND 60 54 -48 | 1885410000 4 Black | 281-2140-ND@ 1.17 1.06 -94 | 1884550000 
16 981-1675-ND 4256 1130 10.05 | 1720060000 3 281-2088-ND 90 81 .72 | 1885420000 5 281-2141-ND® 1.47 1.33 1.18 | 1884560000 
20 81-1676-ND 715.69 1413 12.56 11720080000 4 Black | 281-2089-ND 117 1.06 -94 | 1885430000 6 281-2142-ND® 1.77 1.60 1.42 | 1884570000 
24 Black 981-1677-ND 18.84 1696 15.08 | 1720100000 5 281-2090-ND 1.47 1.33 1.18 | 1885440000 7 281-2143-ND® 2.07 1.87 1.66 | 1884580000 
7) 981-2064-ND 60 54 48 11885180000 6 281-2091-ND 1.77 1.60 1.42 | 1885450000 4 8 281-2144-ND® 2.37 2.14 1.90 | 1884590000 
3 981-2065-ND ‘90 ‘Bt 72 | 1885190000 7 281-2092-ND 2.07 1.87 1.66 | 1885460000 9 Black | 281-2145-ND® 2.67 241 2.14 | 1884600000 
4 | Black | 281-2066-ND 117 106 94 | 1885200000 8 281-2093-ND 2.37 244 1.90) 1885470000 10 281-2146-ND@ 2.97 2.68 2.38 | 1884660000 
6 981-2068-ND 477 160 142/1885220000 9 Black | 281-2094-ND 2.67 241 2.14 | 1885480000 ilu 281-2147-ND® 3.24 2.92 2.60 | 1884670000 
7 281-2069-ND 207 187 1.66 | 1885230000 11 281-2096-ND 3.24 2.92 2.60 | 1885510000 12 281-2148-ND@ 3.54 3.19 2.84 | 1884680000 
3 >81-2070-ND 037214 1-901 1885240000 12 281-2097-ND 3.54 3.19 _ 2.84 | 1885520000 13 | Black | 281-2149-ND@ 3.84 3.46 3.08 | 1884690000 
9 281-2071-ND 267 241 214| 1885250000 | | 4 | 13 281-2098-ND 3.84 3.46 3.08 | 1885530000 16 281-2152-ND@ 4.74 4.27 _ 3.80 | 1884720000 
to | Black | 281-2072-ND 297 268 238 |1885260000 14 281-2099-ND 4.14 3.73 3.32 | 1885540000 2 281-2124-ND@ 59 53-47 | 1825960000 
11 981-2073-ND 324 292 260 |1885270000 15 | Black | 281-2100-ND 4.44 4.00 3.56 | 1885550000 3 281-2125-ND@ 87.79 70 | 1825970000 
12 281-2074-ND 354 319 2.84 |1885280000 16 281-2101-ND 4.74 4.27 3.80 | 1885560000 4 | Black | 281-2126-ND@® 1.14 1.03 92 | 1825980000 
4. 13 281-2075-ND 3.84. 3.46 3.08 | 1885290000 17 281-2102-ND 5.01 4.51 4.01 | 1885570000 5 | 5 281-2127-ND@ 1.44 1.30 1.16 | 1825990000 
14 281-2076-ND 414 373 3:32 1885300000 18 281-2103-ND 5.31 4.78 4.25 | 1885580000 6 281-2128-ND@ 1.73 1.56 _1.38 | 1826000000 
16 | Black | 281-2078-ND 474 427 380 /1885320000 19 281-2104-ND 5.60 5.04 4.48 | 1885590000 TT Black | 281-2129-ND® 2.03 1.83 1.62 | 1826010000 
17 981-2079-ND 501 451 401 11885330000 20 | Black | 281-2105-ND 5.90 5.31 4.72 | 1885600000 8 281-2130-ND@ 2.30 2.07 __1.84 | 1826020000 
18 281-2080-ND 5.31 4.78 4.25 | 1885340000 21 281-2106-ND 6.20 5.58 4.96 | 1885610000 2 281-2110-ND® 68 61 -54 | 1824740000 
19 281-2081-ND 5.60 5.04 4.48 11885350000 22 281-2107-ND 6.50 5.85 5.20 | 1885620000 3 281-2111-ND® 87 79 -70 | 1824750000 
20 281-2082-ND 5.90 5.31 4.72 11885360000 23 Black 281-2108-ND 6.80 612 5.44 | 1885630000 6 4 Black 281-2112-ND® 1.14 1.03 .92 | 1824760000 
21 281-2083-ND 6.20 5.58 4.96 | 1885370000 24 281-2109-ND 7.07 6.36 5.66 | 1885640000 5 281-2113-ND® 1.44 1.30 1.16 | 1824770000 
22 Black 281-2084-ND 6.50 5.85 5.20 | 1885380000 2 281-2053-ND 59 53 -47 | 1825790000 6 281-2114-ND® 1.73 1.56 1.38 | 1824780000 
23 281-2085-ND 6.80 6.12 5.44 | 1885390000 3 281-2054-ND 93 84 -75 | 1825800000 8 281-2116-ND® 2.30 2.07 1.84 | 1824800000 
24 281-2086-ND 7.07 6.36 5.66 | 1885400000 4 Black | 281-2055-ND 1.14 1.03 -92 | 1825810000 7 2 Black 281-2176-ND® 1.10 99 -88 | 1761330000 
2 281-2042-ND 59 53 -47 | 1825640000 5 5 281-2056-ND 1.44 1.30 1.16 | 1825820000 3 281-2177-ND® 1.64 1.48 1.31 | 1761340000 
5 3 Black 281-2043-ND 87 79 .70 | 1825650000 6 281-2057-ND 1.73 1.56 1.38 | 1825830000 8 3 | Orange | 281-2169-ND@ Ril 64 -57 | 1791620000 
4 281-2044-ND 1.14 = 1.03 .92 | 1825660000 7 Black 281-2058-ND 2.03 1.83 1.62 | 1825840000 9 2 Black 281-1414-ND@ 83 15 -66 | 1715250000 
5 281-2045-ND 1.44 1.30 1.16 | 1825670000 8 281-2059-ND 2.30 2.07 1.84 | 1825850000 3 281-1415-ND@ 1.23 1.11 -99 | 1715260000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 21 — PM 5.08/90 Fig. 22 — LMZF 5.08/90 Fig. 23 — SL 3.5/180/..G Fig. 24 — SL 3.5/180/..F 
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Dimensions in mm 


+ 3.5 
Specifications: * Leaf spring screw clamp Specifications: * Tension clamp 
© UL: 300V @ 16A * 14AWG ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG Pin length: 4.1mm Specifications: * UL: 300V @ 10A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 25 — SL 3.5/90/..G ig. 26 - 8 a Fig. 27 — SL 3.81/180G |. 28 — SL 3.81/180F 
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Specifications: * UL: 300V @ 10A « Pi 24, fications: : Pi Specifications: * UL: 300V @ 8A « Pin length: 3.5mm 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 
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Fig. 29 — SL3.81/90G ig. 30 — 5 Fig. 31 — SL 5.00/180/..B, SL 5.08/180/..B Fig. 32 — SL 5.00/90/..B, SL 5.08/90 
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Specifications: 


: 9.2 * UL: 300V @ 15A * Pin length: 4.5mm 3. Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 
Specifications: * UL: 300V @ 8A ° Pin length: 3.5mm fications: : Pi BRE Note: B = Closed end Note: B = Closed end 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 


Fig. 33 — SLD 5.08V/180B 
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Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 
Note: B = Closed end Note: B = Closed end 
Fig. 36 — BLL 5.08/90 Fig. 37 - S2L 3.5/180 - Double Density 
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Specifications: * Solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm Specifications: * UL: 150V @ 5A » Pin length: 3.5mm Specifications: * UL: 150V @ 5A ° Pin length: 3.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. il 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 281-1416-ND@ 1.62 1.46 1.30 | 999330 8 281-1439-ND@ 3.23 291 2.58 | 999396 4 281-1146-ND 137 1.23 1.10 | 1616030000 
6 281-1417-ND@ 243 219 1.95 |999332 9 | 10 | Black | 281-1440-ND@® 4.01 361 3.21 | 999398 6 281-1147-ND 201 181 1.61 | 1616050000 
9) 8 | Black | 281-1418-ND® 323 291 258|999334 12 281-1441-ND@ 4.83 4.35 3.87 | 999400 8 | Black | 281-1148-ND 269 242 215 |1614250000 
10 281-1419-ND@ 4.01 361 3.21 |999336 i) 2 | pack | 281-1870-NDe 1.089887 | 1696040000} | 23) 10 281-1149-ND 3.35 3.02 268) 1616080000 
12 281-1420-ND@ 4.83 4.35 3.87 | 999338 3 281-1871-ND@ 158 1.42 _ 1.26 | 1696050000 12 281-1150-ND 4.01 3.61 3.21 [1616100000 
2 281-1421-ND@ ‘69-80 71 [1715290000 2 281-1442-ND@ ‘69 80.71 [1716060000 16 | Black | 281-1151-ND 5.31 4.78 4.25 | 1614260000 
3 281-1422-ND@ 132 1.19 1.06 | 1715300000 3 281-1443-ND@ 132 1.19 1.06 | 1716070000 24 281-1152-ND 7.98 7.19 6.39 |1618680000 
4 | Black | 281-1423-ND@® 1.76 158 1.41|999351 4 | Black | 281-1444-ND@® 176 1.58 1.41 |999434 2 281-1153-ND 78 71 63 [1616140000 
1o| 6 281-1424-ND@ 263 237 210|999353 15| 6 281-1445-ND@ 263 237 210 |999436 3 281-1154-ND 116 1.04 93 | 1616150000 
8 281-1425-ND@ 3.51 3.16 2.81 | 999955 8 281-1446-ND@ 3.51 3.16 2.81 | 999438 4 | Black | 281-1155-ND 155 140 1.24 | 1616160000 
10 | pack | 28-1426-NDe 4.19 3.77 3.35 [999357 10 | Black | 2 47-ND® 437 3.93 3.50] 999440 oa) 8 281-1156-ND 233 210 1.86 | 1616180000 
12 281-1427-ND@ 5.25 4.73 4.20 | 999359 12 281-1448-ND@ 5.25 4.73 4.20 | 999442 8 281-1157-ND 3.08 277 2.46 | 1614270000 
il 2 | Back | 28-1876-NDe 1.089887 [1696060000 2 281-1449-ND@ ‘89 80.71 |1716040000 10 281-1158-ND 3.84 3.46 3.08 | 1616210000 
3 281-1877-ND@ 1.58 1.42 1.26 | 1696070000 3 281-1450-ND@ 132 1.19 1.06 | 1716050000 12 | Black | 281-1159-ND 459 414 3.68 | 1616230000 
wo) 2 | Back | 281-1880-NDe——7.13-1.02 90 }1697180000 4 | Black | 281-1451-ND@® 176 1.58 1.41 |999476 16 281-1160-ND 6.12 551 4.90 | 1616270000 
3 281-1881-ND@ 1.71 154 1.37 [1697190000 |16| 6 281-1452-ND 263 237 210/999478 2 281-1117-ND 66-60 53 | 1614160000 
4 281-1456-ND@ 2.70 243 2.16 | 1635170000 8 281-1453-ND@ 3.51 3.16 2.81 | 999480 3 281-1118-ND ‘99 90 80 | 1615420000 
13| 6 |Orange| 281-1457-ND@ 4.07 366 3.26 | 1625570000 10 | Black | 280 1454ND® 437-393 3.50] 999482 4 | Black | 281-1119-ND 137 1.23 1.10 | 1615430000 
8 281-1458-ND 5.37 4.84 4.30 | 1596440000 12 281-1455-ND 5.25 473 4.20 (999484 6 281-1120-ND 201 181 1.61 | 1615440000 
va) 2 | Btacx | 281-1878-ND 1.56 141 1.25 | 1697140000 4 281-1504-ND@® 249 225 2.00} 1769080000] |25| 8 281-1121-ND 269 242 215 (1614180000 
3 281-1879-ND 2.28 2.06 1.83 [1697150000 6 281-1565-ND@ 3.75 338 3.00 | 1769090000 10 281-1122-ND 3.35 3.02 2.68 | 1615470000 
5.08mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 8 | Black | 281-1566-ND® 5.00 4.50 4.00 | 1769100000 12 | piack | 281-1128-ND 3.93 3.54 3.15 | 1615490000 
3 Dae Sa 60 54 48] 1884730000) |47| 19 281-1567-ND@ 6.24 5.62 5.00 | 1769110000 16 281-1124-ND 5.31 478 4.25 |1614190000 
3 Breanne oo cai 7a'(denavanono 12 281-1568-ND 7476.73 5.98 | 1769120000 24 281-1125-ND 7.98 7.19 6.39 |1618050000 
+ | Black PERERA «6117 10 94 |1e847s0000 16 281-1569-ND@ 10.01 9.01 8.01 | 1769140000 2 281-1126-ND 78 71 63 [1615530000 
5 ERNE 147 193. 148 | 1884780000 20 | Black | 281-1570-ND@ 1251 11.26 10.01 | 1769160000 3 281-1127-ND 116 1.04 93 | 1615540000 
. BEE AN 177 160 142 |1884770000 24 281-1571-ND@ 14.99 13.49 11.99 | 1769180000 4 | Black | 281-1128-ND 155 140 1.24 | 1615550000 
7 SaIDeaNDe 2.07 1.87 1.66 1884780000 6 281-1572-ND@ 443 3.99 3.54 | 1769930000] |26| 6 281-1129-ND 233 210 1.86 | 1615570000 
als BCS 297 214 490 |1884790000 9 281-1573-ND@ 659 5.93 5.27 |1769940000 8 281-1130-ND 3.08 277 246 | 1614200000 
9 | Black |281-21e0ND@ 267 241 214 | 4aa4ao0000 12 | Black | 281-1574-ND@ 8.79 7.92 7.04 | 1769950000 10 | Black | 281-1131-ND 3.84 3.46 3.08 | 1615600000 
40 nBi-2i6i-ND@ 297 268 238|18e4si0000| yg} 15 281-1575-ND@ 1098 9.89 8.79 | 1769960000 12 281-1132-ND 459 414 3.68 [1615620000 
11 281-2162-ND® 324 292 2.60/1884820000 18 281-1576-ND 13.17 11.86 10.54 | 1769970000 3.81mm Pitch Omnimate —- PCB Pin Headers 
12 281-2163-ND@ 3.54 3.19 2.84 | 1884830000 24 281-1577-ND@ = 17.55 15.80 14.04 | 1769990000 2 281-1948-ND@ 66.60 53] 1793610000 
14 | Black | 281-2165-ND@ 4.14 373 3.32 | 1884850000 30 | Black | 281-1578-ND 21.95 19.76 17.56 | 1770010000 3 281-1949-ND 99 90 80) 1793620000 
16 281-2167-ND@ 4.74 4.27 3.80 | 1884870000 36 281-1579-ND@ _ 26.33 _23.70_21.06 | 1770030000 4 | Green | 281-1950-ND@ 137 1.23 1.10 |1793630000 
2 281-2131-ND® 5953 47 [1826040000 | |19| 2 | Black | S81-1874ND@ 1-13 1.02.90 | 1676740000 | |) 5 281-1951-ND@ 1.67 1.50 1.34 | 1793640000 
4 281-2133-ND@ 114 1.03 92 | 1826070000 3 281-1875-ND 171 1.54 1.37 | 1676750000 | | 27 | ¢ 281-1952-ND@ 2.01 1.81 _ 1.61 | 1793650000 
5 | 5 | plack | 281-2134-ND@ 1.44 1.30 1.16 | 1826080000 ; ee. eee 8 281-1953-ND@® 2.69 2.42 2.15 | 1793660000 
6 281-2135-ND@ 1.82 1.64 1.46 | 1826100000 ; 5 ! 12 | Green | 281-1955-ND 401 361 3.21 |1793680000 
7 281-2136-ND@ 2.03 1.83 1.62| 1826110000 | |20] 8 Orange) 281-1463-ND@ = 5.37 4.84 4.30 | 1596470000 16 281-1956-ND@ 5.31 4.78 __4.25 | 1793690000 
8 281-2137-ND@ 2.30 2.07 _ 1.84 | 1826120000 10 281-1464-ND@ = 6.74 6.07 5.39 | 1596500000 2 281-1957-ND 78 71 .63| 1793790000 
2 281-2117-ND® ‘59 +53 47 | 1824810000 12 281-1465-ND@ _8.07_7.27__ 6.46 | 1632560000 3 281-1958-ND@ 1.16 1.04 93 | 1793800000 
3 281-2118-ND ‘87 .79-~—«.70.) 1824820000) |o1| 2 | Black | 281-1882-ND@ 48 44.39. 1760510000 4 | Green | 281-1959-ND® 1.55 1.40 1.24 | 1793810000 
4 281-2119-ND@ 114 1.03 92 | 1824830000 3 281-1883-ND@ T1__64 __.7 | 1760520000 | | | 5 281-1960-ND@ 189 1.71 1.52 | 1793820000 
6 | 5 | Black | 281-2120-ND@ 144 1.30 1.16 | 1824840000 2 281-1678-ND@ 98 88.78 | 1721640000 6 281-1961-ND@ 2.33 2.10 _ 1.86 | 1793830000 
6 281-2121-ND@ 173 1.56 1.38/1824850000| |20] 3 | Black | 281-1679-ND® = 1.37 1.23 1.10 | 1721650000 8 281-1962-ND@ 3.08 2.77 2.46 | 1793840000 
7 281-2122-ND@ 2.09 1.88 1.67 | 1824860000 5 281-1681-ND@ = 2.24 2.02 1.79 | 1721670000 10 | Green | 281-1963-ND 3.84 3.46 3.08 | 1793850000 
8 281-2123-ND@ 2.40 216 1.92 | 1824870000 8 281-1683-ND@ 3.33 3.00 _2.67 | 1721700000 12 281-1964-ND 459 4.14 3.68 | 1793860000 
2 281-1435-ND@ ‘83.75 66 | 1716020000 3.50mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 2 281-1930-ND® 66.60 53 ]1793240000 
o | 2 | plac |28t-1436-ND® = 1.23 1.11 99] 1716030000 RoHS Compliant 59| 3 | Green | 281-1931-ND® 99 90 80 |1793250000 
4 281-1437-ND@ 162 1.46 1.30 | 999392 93] 2 | Black | 2oh1144-ND 66.60 53 ] 1614240000 4 281-1932-ND 137 1.23 1.10 |1793260000 
6 281-1438-ND@ 243 2.19 1.95 | 999394 3 281-1145-ND 99 90 80 | 1616020000 5 281-1933-ND@ 1.67 1.50 1.34 | 1793270000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Dimensions in mm 


Fig. 39 — S2L 3.5/180F - Double Density Fig. 40 — S2L 3.5/90 - Double Density Fig. 41 — S2L 3.5/90G - Double Density 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A *14AWG 


11.7 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


+—26.9—| 


Specifications: Specifications: Specifications: * Field device connector * Push-in spring Specifications: 
«IDC connection * UL: 300V @ 7A * 20AWG « Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 16AWG connection * UL: 24V @ 5A « 16AWG * Integrated LEDs * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 


Fig. 57 — BL 3.81/90F 


Specifications: Specifications: : Specifications: Specifications: 
«Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG * Clamping yoke * UL 300V @ 8A * 16AWG * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. i 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 (100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. il 10 100 | Part No. 
6 281-1934-ND® 2.01 1.81 1.61 | 1793280000 8 281-1895-ND 4.29 3.87 3.44 | 1726990000 12 281-1852-ND@ 12.65 11.39 10.12 | 1727670000 
29 8 Gi 281-1935-ND 2.69 242 2.15 | 1793290000 33] 10 | Black | 281-1896-ND 5.37 4.84 4.30 | 1727000000 43 16 Black 281-1853-ND@ 16.92 15.23 13.54 | 1727690000 
io | ST" | og1-1936-ND@ 3.35 3.02 2.68 | 1793300000 16 281-1898-ND 8.57 7.71 _ 6.86 | 1727030000 20 281-1854-ND@ 21.11 19.00 16.89 | 1727710000 
16 281-1938-ND 5.31 4.78 4.25 [1793320000 | | 34! 6 | piacx | 281-1885-ND 3.23 2.91 2.58 | 1726520000 24 281-1855-ND@ 25.32 22.79 20.26 | 1747940000. 
2 981-1939-ND® 78. 71 63 11793420000 16 281-1889-ND 8.57 7.71 6.86 | 1726570000 6 281-1856-ND@ 6.68 6.01 5.34 1748170000 
3 281-1940-ND® 116 1.04 .93 | 1793430000 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers — 8 281-1857-ND@ 9.05 815 7.24 | 1748180000 
4 | Green | 281-1941-ND@ 1.55 1.40 1.24 | 1793440000 RoHS Compliant 44 10 Black 281-1858-ND 11.28 10.16 9.03 | 1748190000 
30] 5 281-1942-ND@ 1.94 1.75 1.55 | 1793450000 2 281-1745-ND 152 1.37 1.22 | 1646250000 16 281-1860-ND@ 18.08 16.27 14.46 | 1748220000 
6 281-1943-ND@ 2.33 210 1.86 | 1793460000 3 281-1746-ND 2.28 2.06 1.83 | 1646260000 20 281-1861-ND@ 22.56 20.31 18.05 | 1748240000 
8 | Green | 281-1944ND@ = 3.08 2.77 2.46 | 1793470000 4 | Black | 281-1747-ND 3.05 2.75 2.44 | 1646270000 24 281-1862-ND@ 27.12 24.41 21.70 | 1748260000 
12 281-1946-ND® 459 414 3.68 | 1793490000 35] 6 281-1748-ND 4.56 411 3.65 | 1646290000 i is Ase ae eee oe ee en eaeeatany 
5.00mm Pitch Omnimate —- PCB Pin Headers — 8 281-1749-ND 6.05 5.45 4.84 | 1646310000 acl 2 4 . : - 
RoHS Compliant 10 | Black | 281-1750-ND 7.55 6.80 6.04 | 1646330000 20 281-1868-ND@ — 24.29 21.86 19.43 | 1748560000 
2 981-1234-ND 58 52 45 | 1626620000 12 281-1751-ND 9.08 8.17 7.26 | 1646350000 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
3 981-1235-ND ‘34 75 65 |1626630000 4 281-1738-ND 3.05 2.75 2.44 | 1646050000 2 281-1054-ND@ 2.00 1.80 1.60] 1615670000 
4 | Black | 281-1236-ND 1109 98 +85 | 1596130000 | }36] 8 | Black | 281-1740-ND 6.05 5.45 4:84 | 1646090000 3 281-1055-ND@ 2.94 2.65 2.36 | 1615680000 
6 281-1237-ND 1.60 1.44 1.24 |1626650000 10 281-1741-ND 7.55 6.80 6.04 | 1646110000 4 Black | 281-1056-ND@ 3.93 3.54 3.15 | 1615690000 
31] 5 pai osalnin 340. 197 -tea:/4e9eta0000 12 _| 281-1742-ND 9.08 8.17 _ 7.26 | 1646130000 6 281-1057-ND@ 594 535 476 | 1610180000 
10 281-1239-ND 2.66 2.39 2.06 | 1626680000 3.50mm Minimate Double Density - PCB Pin Headers 46| 8 281-1058-ND@ 7.91 7.12 6.33 | 1615700000 
12 | Black | 281-1240-ND 3.25 292 2.51 | 1603310000 37 6 Black 281-1828-ND® 2.06 1.85 1.65 | 1729270000 10 281-1059-ND® 9.56 8.60 7.65 | 1610200000 
24 281-1242-ND 6.35 5.69 4.90 | 1626810000 10 281-1830-ND® 3.45 3.11 2.76 | 1729290000 12 Black 281-1060-ND@ 11.84 10.66 9.47 | 1615730000 
3 81-1216-ND 5B 52-45 11626210000 6 281-1835-ND@ 2.06 1.85 1.65 | 1728950000 16 281-1061-ND@ © 15.77 14.19 12.62 | 1615770000 
B 5 8 281-1836-ND@ 2.75 2.48 2.20 | 1728960000 24 281-1062-ND® 23.61 21.25 18.89 | 1620440000 
: Black pen Fe ah * vee iaioey 38 10 Black 281-1837-ND@ 3.45 3.11 2.76 | 1728970000 2 281-1063-ND® 2.07 1.87 1.66 | 1615780000 
6 281-1219-ND 4.60 1.44 1.24 |1626240000 16 281-1839-ND@ 5.48 4.93 4.38 | 1729000000 3 Black | 281-1064-ND® 3.11 2.80 2.49 | 1615790000 
32 8 281-1220-ND 213 1.91 1.65 | 1626250000 20 281-1840-ND® 6.86 6.17 5.49 | 1729020000 4 281-1065-ND® 416 3.74 3.33 | 1615800000 
10 281-1221-ND 272 244 2.10 11596170000 24 281-1841-ND® 8.21 7.39 6.57 | 1729040000 47 6 281-1066-ND® 6.24 5.62 5.00 | 1615820000 
12 | Black | 281-1222-ND 3.25 2.99 251 1603320000 6 281-1842-ND® 2.69 242 2.15 | 1729590000 8 281-1067-ND® 8.43 7.59 6.75 | 1615840000 
16 281-1223-ND 435 390 3.36 | 1603330000 8 281-1843-ND® 3.36 3.03 2.69 | 1729600000 10 | Black | 281-1068-ND® 10.56 9.51 8.45 | 1615860000 
= = “ — “ 39} 16 | Black | 281-1846-ND® 6.09 5.49 4.88 | 1729640000 12 281-1069-ND@ 12.66 11.40 10.13 | 1615880000 
206mm Fite. Omninate:_ pce rn'Headers'— 20 281-1847-ND@ 7.44 6.70 5.96 | 1729660000 16 281-1070-ND@ 16.88 15.19 13.50 | 1615920000 
RoHS Compliant 24 281-1848-ND@ 8,827.94 _7.06 | 1729680000 2 281-1018-ND@ 2.07 1.87 1.66 | 1638780000 
2 281-1297-ND 58 52 -A5 | 1524110000 6 281-1807-ND® 2.06 1.85 1.65 | 1728310000 3 281-1019-ND 3.11 2.80 2.49 | 1638790000 
3 281-1298-ND 84 15 .65 | 1524210000 40} 10 | Black | 281-1809-ND® 3.45 3.11 2.76 | 1728330000 4 Black | 281-1020-ND@ 416 3.74 3.33 | 1638800000 
4 | Black | 281-1299-ND 1.11 1.00.86 | 1524310000 12 281-1810-ND® 413 3.72 3.30 | 1728340000 6 281-1021-ND@ 6.23 5.61 4.98 | 1638820000 
31] 6 281-1300-ND 1.66 1.49 1.28 | 1524510000 8 281-1815-ND@® 275 2.48  2.20/ 1728000000 | |4g| 9 981-1022-ND@ 828 746 663 | 1638840000 
8 281-1301-ND 219 1.97 _ 1.69 | 1524710000 10 281-1816-ND@ 3.45 3.11 2.76 | 1728010000 10 981-1023-ND@ 1034931 827 11638860000 
10 281-1302-ND 272 2.44 2.10] 1524910000 | |41| 12 | Black | 281-1817-ND® 4.13 3.72 3.30 | 1728020000 12 981-1024-ND@ 1241 11.17 9.93 | 1638880000 
12 | Black | 281-1303-ND 3.25 2.92 2.51 | 1525110000 16 281-1818-ND® 5.48 4.93 4.38 | 1728040000 16 | Black | 5914-49095-NDe 16.55 14.90 13.24 | 1638920000 
16 281-1304-ND 4.35 3.90 3.36 | 1525510000 20 281-1819-ND@ _6.86_6.17_5.49 | 1728060000 24 281-1026-ND@ 24.83 22.35 19.86 | 1639000000 
2 281-1279-ND 58.5245 / 1514910000 . Fe eee re ae oa Meee 3 281-1037-ND@ 3.11 2.80 2.49 | 1639710000 
3 281-1280-ND 84 15 -65 | 1515010000 Z A ‘ i 4 281-1038-ND® 4.16 3.74 3.33 | 1639720000 
4 | Black | 281-1281-ND 114 1.00 86 | 1515110000 | |“? | 16 | 84° | 2e1-t826-no 6.09 5.49 4.88 | 1728680000 | | 49] g | Black | 281-1040-ND@ 8.28 7.46 __ 6.63 | 1639760000 
| § 281-1282-ND 166 1.49 1.28 | 1515310000 wy eblalbceNieam 7.44 _6.70__5.96 | 1726700000 10 281-1041-ND@ 10.34 9.31 8.27 | 1639780000 
8 281-1283-ND 2.19 1.97 1.69 | 1515510000 3.50mm Minimate Double Density - Socket Blocks 12 281-1042-ND 12.41 1117 9.93 | 1639800000 
10 281-1284-ND 272 2.44 2.10 | 1515710000 6 281-1849-ND@ 6.36 5.73 5.09 | 1727640000 50 2 Black 281-1702-ND® 2.36 2.12 1.89 | 1770940000 
12 | Black | 281-1285-ND 3.25 2.92 2.51 | 1515910000 43 | 8 Black | 281-1850-ND@ 8.46 7.62 6.77 | 1727650000 12 ack | 281-1708-ND® 14.07 12.67 11.26 | 1771040000 
16 281-1286-ND 4.35 3.90 3.36 | 1516310000 10 281-1851-ND® 10.56 9.51 8.45 | 1727660000 51] 4 Black | 281-1712-ND® 5.00 4.50 4.00 | 1771110000 
@ RoHS Compliant {Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller Terminal Blocks (cont) 


Fig. 59 — BL 3.81/270F Fig. 60 —- BLZ 5.00 Fig. 61 — BLZ 5.00/90 


Dimensions in mm 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 
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Specifications: * Top connection * UL 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 67 — SL-SMT 3.5/180G 


75, 
LS -_ 
aE 
Els. 
Specifications: 
© Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin length: 1.5mm 
Fig. 68 — SL-SMT 3.5/180LF Fig. 70 — SL-SMT 3.5/90LF 
eS fa : : : i 
Penge 5.257 —| : : g iis E 
yi integrated (n-1 yt a | : ‘ integrated (n-1)t 
solder X35, 735 ‘ 7 solder x3. “5b. 
Ts, pin. 5.25 * =a 1Q2 ; : pin. 
Specifications: t Specifications: Specifications: a 
 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm  Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin length: 1.5mm  Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin length: 1.5mm 
Fig. 71 — SL-SMT 5.08/180 Fig. 72 —- SL-SMT 5.08/180G Fig. 73 — SL-SMT 5.08/180LF ; 
85 2.44 + 5) i (25, Flange 7.54, 
| (nay | yt é La) T with TI 
42 : 12 integrated = (n-1) 
x 5.08 | x 5.08 
ey 4 a ri c YY solder 
h+| 3.8 2.44 | e 414 70 . pin. 4 
Specifications: Specifications: t Specifications: * Thru-hole reflow solder connection TOM, 
 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A * Pin length: 1.5mm * Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin | © UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 
Fig. 74 — SL-SMT 5.08/90 Fig. 75 — SL-SMT 5.08/90G Fig. 76 — SL-SMT 5.08/90LF 
+ 
2.44 le 12 | ; i 12 + ; 
(n-1) S 0} by 
x 5.08 : i ‘ 8 ay 
age —fo.95 F Q 9.95 an 
Specifications: Specifications: Specifications: * Thru-hole reflow solder connection 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm ¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm. © UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. if 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
8 281-1714-ND 10.04 9.04 8.03 | 1771150000 5.00mm Omnimate - Socket Blocks — RoHS Compliant 5.08mm Omnimate - Pin Plugs — RoHS Compliant 
51] 2 | Black | 281-1723-NDt 2.66 2.39 2.13 | 1770740000 2 281-1180-ND 1.50 1.35 1.16 ] 1625610000 2 281-1790-ND 213 1.92 1.71] 1709600000 
4 281-1725-NDOt 5.27 4.74 4.22 | 1770760000 3 281-1181-ND 2.23 2.00 1.73} 1625620000] |66| 6 | Black | 281-1793-ND 4.56 4.11 3.65 | 1709640000 
3.50mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 4 Black | 281-1182-ND 2.94 264 2.27 | 1596080000 8 281-1794-ND 5.91 5.32 4.73 | 1709660000 
52 | 10 | Black | 281-1803-NDe 8.69 7.82 6.95 | 1779880000 6 281-1183-ND 439 3.94 3.39 | 1596090000 3.50mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 
53 | 30 | Black | 281-1800-ND 55.77 50.20 44.62 | 1789110000 60 |_8 281-1184-ND 5.98 5.36 4.61 | 1596110000 4 281-1774-ND@ 4.58 1.42 1.26 ]1753002001 
3.81mm Omnimate - Socket Blocks 10 281-1185-ND 743 6.66 5.73 | 1596120000 | |67] 6 | Black | 281-1775-ND@ 2.37 2414 1.90 | 1753022001 
2 BI491DZND® 1.94 1.75 1.55 11792860000 12 | lack | 281-1186-ND 9.69 8.69 7.48 | 1602990000 16 281-1779-ND@ 6.24 5.62 _5.00 | 1753122001 
3 981-1913-ND@ 287 258 230/1792870000 16 281-1187-ND 12.95 11.60 9.98} 1603300000 | [.| 8 [5 | 281-1785-ND® 3.60 3.24 2.88 | 1761022001 
4 | Green | 281-1914-ND@® 383 345 3.06 /1792880000 24 281-1188-ND 19.37 17.36 14.93 | 1611470000 24 _| PlaCK | 981-1789-ND. 9.50 8.55 7.60 | 1761182001 
54] 5 281-1915-ND@ 479 431 3.83 |1792890000 3 281-1190-ND 2.55 2.29 1.97 | 1636900000 2 281-1754-ND® 18 Wal -63 | 1761542001 
6 281-1916-ND@ 5.76 5.19 4.61 |1792900000 4 281-1191-ND 3.37 3.02 2.60 | 1636910000 3 281-1755-ND® 1.17 1.06 .94 | 1761552001 
8 281-1917-ND® 7.67 6.90 6.14 |1792910000 61) 6 | Black | 281-1192-ND 4.92 442 3.80 | 1636930000 4 Black | 281-1756-ND@ 1.58 1.42 1.26 | 1761562001 
to |S" | o81-1918-ND@® 9.60 8.64 7.68 | 1792920000 10 281-1194-ND 819 7.34 6.32 | 1636970000 6 281-1757-ND@ 2.37 2.14 1.90 | 1761582001 
2 281-1921-ND® 2.03 1.83 1.62 | 1793040000 12 281-1195-ND 9.81 8.79 7.56 | 1636990000 69 = sue 306 ae at aT 
3 281-1922-ND® 3.03 2.73 2.43 | 1793050000 5.08mm Omnimate - Socket Blocks 5 ND® iy 5 
4 | Green | 281-1923-ND 4.02 3.62 3.22 | 1793060000 Z Te1-124g-ND@® 1.54 1.38 1.19] 1526470000 | 12 | Black | 281-1760-ND@ = 4.59 4.14 3.68 | 1761642001 
55] 5 281-1924-ND 5.15 464 4.12 11793070000 3 981-1244-ND@ 232 208 1.79|1526510000 16 281-1761-ND@ 6.24 5.62 5.00 | 1761682001 
6 281-1925-ND@ 6.05 5.45 _4.84 | 1793080000 4 | Black | 281-1245-ND® 3.05 274 2.36 | 1526610000 7 pelea oeee 9.15 6.24 _7.32.| 1761762001 
8 | Green | 281-1926-ND@ 8.19 7.38 6.56 | 1793090000 6 281-1246-ND@ 4.56 4.09 3.52 | 1526810000 2 eer es NDS. 30 A475 1762002001 
10 281-1927-ND__ 10.26 9.24 _ 8.21 | 1793100000 | | go |_ 3 281-1247-ND@ 6,09 5.46 4.70 | 1527010000 8 aaa iy SOO 8ot 08, 17OeDe 00 
9 281-1966-ND® 9.03 1.83 1.62 | 1798680000 10 981-1248-ND@ 759 680 585 | 1527210000 70| 10 | Black | 281-1768-ND® 447 4.03 3.58 | 1762082001 
3 281-1967-ND@ 3.03 2.73 2.43 | 1798690000 12 981-1249-ND@ 909 814 7011527410000 12 281-1769-ND® 5.36 482 4.29 | 1762102001 
4 | Green | 281-1968-ND@ 4.02 3.62 3.22 |1798710000 16 Black 281-1250-ND@ 4185 1062 914 | 1527810000 16 281-1770-ND 716 6.44 5.73 | 1762142001 
5 281-1969-ND@ 5.01 451 4.01 | 1798720000 ie G : : i 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 
56 24 281-1251-ND@ 18.17 16.28 14.01 | 1528610000 
6 281-1970-ND@ 6.03543 4.83 | 1798730000 3 981-1902-ND@ 473 426 378 11499510000 2 281-1610-ND 66.60.83] 1775522001 
g 4 E 71 Black 
8 281-1971-ND@® 8.03 7.23 6.42 | 1798740000 4 281-1904-ND 947 852 7581499710000 5 281-1613-ND 1.62 1.46 _ 1.30 [1775632001 
12 | Green | 281-1973-ND@ 12.05 10.85 9.64 | 1798760000 63) 6 Black | 281-1906-ND@ 14.45 13.01 11.56 4499910000 3 281-1621-ND@ 98 88 -78 | 1775932001 
16 281-1974-ND@ 16.07 14.46 12.86 | 1798770000 8 981-1907-ND 18.83 16.95 15.06 4500110000 72\| 4 Black | 281-1622-ND@ 1.31 1.18 1.05 | 1775942001 
3 281-1976-ND® 3.23 2.91 2.58 | 1798860000 24 981-1911-ND@ 59.36 53.42 47.49 4501710000 8 281-1625-ND@ 2.54 2.29 2.03 | 1775982001 
4 281-1977-ND® 4.29 3.87 3.44 | 1798870000 2 981-1252-ND@ 1.76 1.58 1.36 1552710000 4 281-1632-ND@ 1.58 1.42 1.26 | 1776382001 
57| 5 | Green | 281-1978-ND® 5.37 4.84 4.30 | 1798880000 3 281-1253-ND@ 261 234 201 4552810000 73] 5 Black | 281-1633-ND 1.85 1.67 1.48 | 1776392001 
6 281-1979-ND 6.45 5.81 5.16 | 1798890000 4 Black | 281-1254-ND@ 344 309 266 4552910000 6 281-1634-ND 2.13 1.92 1.71 | 1776402001 
8 281-1980-ND 8.60 7.74 6.88 | 1798900000 a0 : . : 3 281-1641-ND® 98 88 -78 | 1774772001 
2 281-2389-ND@ 2.03 1.83 1.62 | 1798040000 6 261-1255-ND@ = 5.13 4.60 3.96 | 1553110000 | I 74) 5 | Black | 281-1643-ND@ 1.62 1.46 1.30 | 1774792001 
3 281-2390-ND@ 3.03 273 243/1798160000) || 8 ecleWZoeNiemm 6.84 6.13 6.28 | 1858310000 6 281-1644-ND@ 1.92 1.73 1.54 |1774802001 
4 | Black | 281-2391-ND@ 4.02 3.62 3.22 | 1798950000 10 28teI2SiNDO |) 8.54 7.65 6.59 | 1553510000 2 281-1660-ND@ 66.60.53 | 1775002001 
sal 5 281-2392-ND@ 5.01 451 4.01 | 1798960000 12 | Brack | 281-1258-ND@® = 10.22 9.16 7.89 | 1553710000 3 281-1661-ND 98 88  .78| 1775012001 
6 281-2393-ND@ 6.03 5.43 4.83 | 1798970000 16 281-1259-ND@ = 13.64 12.22 10.52 | 1554110000 4 | Black | 281-1662-ND@® 131 1.18 1.05 |1775022001 
8 281-2394-ND@ 8.03 7.23 6.42 | 1798170000 24 281-1260-ND 20.29 18.18 15.64 | 1554910000 5 281-1663-ND@ 1.62 1.46 1.30 | 1775032001 
10 | Black | 281-2395-ND@ 10.05 9.05 8.04 | 1798980000 2 281-1261-ND@ = 1.68 1.51 1.30 | 1557310000] |75| 5 281-1664-ND@ 1.92 1.73 _1.54 | 1775042001 
12 281-2396-ND@ 12.05 10.85 9.64 | 1798990000 3 281-1262-ND@ 253 2.27 1.96 | 1557410000 10 281-1666-ND® 3.20. 2.88 2.56 | 1775082001 
4 281-1995-ND® 4.29 3.87 3.44] 1799190000 4 | Black | 281-1263-ND@ 3.44 3.09 2.66 | 1557510000 12 | Black | 281-1667-ND@ 3.83 3.45 3.06 | 1775102001 
5 281-1996-ND® 5.37 4.84 4.30 | 1799200000 65 6 281-1264-ND® 5.03 4.51 3.88 | 1557710000 16 281-1668-ND® 5.09 4.58 4.07 | 1775142001 
59 6 Gren 281-1997-ND 645 5.81 5.16 | 1799210000 8 281-1265-ND@ 6.84 6.13 5.28 | 1557910000 2 281-1650-ND® 1.07 96 -86 | 1775232001 
8 281-1998-ND® 8.60 7.74 6.88 | 1799220000 10 281-1266-ND® 8.35 7.49 6.44 | 1558110000 6 3 Black 281-1651-ND 41.31 1.18 1.05 | 1775242001 
10 281-1999-ND® 10.76 9.68 8.61 | 1799230000 12 =| Black | 281-1267-ND 10.22 9.16 7.89 | 1558310000 m 4 ack | 281-1652-ND® 1.58 1.42 1.26 | 1775252001 
12 281-2000-ND® 12.92 11.63 10.34 | 1799240000 16 281-1268-ND@ 13.64 12.22 10.52 | 1558710000 10 281-1656-ND@ 3.51 3.16 2.81 | 1775312001 


@ RoHS Compliant {Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 327 


A h | : P d AY @ A C € Number | Dimension | Centerline 
m p e n Oo Cc TUV of L, Spacing Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
4 ® . Fig. |Positions| (Inch) (Inch) Part No. it 25 100 | Part No. 
4 1.126 300 APC1201-ND 84 63 -59 | ELFHO4410 
FXP FlexiPlug Hybrid Pluggable Block, 5 1.426 300 APC1202-ND 1.10 83 .77 | ELFHO5410 
6 1.726 300 APC1203-ND 1.18 89 .83 | ELFHO6410 
-200 (5.08m m) f 2.026 300 APC1204-ND 1.38 1.04 .97 | ELFHO7410 
FXP FlexiPlug hybrid terminal blocks combine U.S.-style standard screwdriver barrier-block wire terminations £ sa a ND 1 Le 1 ELE eatS 
with a European-style pluggable block nose; and will mate with both Amphenol Pcd and competitive headers. 3 “606 “200 APC1259-ND 58 ‘44 ‘a ELFH03210 
Evie bane uaa nine Gane Seer with moving cage clamp style plugs, such as ELF and both plug ae 4 “806 “200 APC1260-ND ‘76 ‘57 ‘54 | ELFHO4210 
Specifications: * Current rating: 15A »* Operating voltage: 300V » Dielectric withstanding: <3000V * Color: 2 008 ene ABI Deo AIT foe ve - Beeeoaato 
Black Installation: . Wire range: 12-26AWG »* Recommended tightening torque: 12lb-in. (1.35N-m) * Screw- 7 1.406 “200 APC1263-ND 1.20 “90 “84 | ELFHO7210 
driver: #2 Phillips, 1/4” blade Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. Dimensions in InGASS 8 1.606 “200 APC1264-ND 1.38 1.04 ‘97 | ELFHO8210 
9 1.806 200 APC1265-ND 1.54 1.16 1.08 | ELFHO9210 
Fig. 1 — Uneven Configuration | Fig. 2— Even Configuration Fig. 3 — Uneven Configuration 10 2.006 -200 APC1266-ND 1.72 1.29 1.21 | ELFH10210 
with Ears an 2.206 200 APC1267-ND 1.88 1.41 1.32 | ELFH11210 
F -400 -330 400 .070 + 330 12 2.406 -200 APC1268-ND 1.88 1.41 1.32_| ELFH12210 
fia ini lcs POO EL 2 200+] rae 2 526 -300 APC1206-ND 44 33.31 _| ELFHO2450 
& ie eS) 3 826 300 APC1207-ND 66 50 .47 | ELFHO3450 
lel 4 1.126 300 APC1208-ND 84 63 .59 | ELFH04450 
5 1.426 300 APC1209-ND 1.10 83 .77 | ELFHO5450 
6 1.726 -300 APC1210-ND 1.18 89 .83 | ELFHO6450 
v4 2.026 300 APC1211-ND 1.38 1.04 .97 | ELFHO7450 
8 2.326 300 APC1212-ND 1.58 1.19. 1.11 | ELFHO8450 
2 406 200 APC1242-ND .38 29 .27 | ELFHO2250 
3B 3 606 200 APC1243-ND 58 44 41 | ELFHO3250 
4 806 -200 APC1244-ND 76 57 .54 | ELFH04250 
5 1.006 -200 APC1245-ND 96 72 .68 | ELFHO5250 
6 1.206 200 APC1246-ND 1.04 78 .73 | ELFHO6250 
7 1.406 200 APC1247-ND 1.20 -90 .84 | ELFHO7250 
8 1.606 200 APC1248-ND 1.38 1.04 .97 | ELFHO8250 
9 1.806 -200 APC1249-ND 1.54 1.16 1.08 | ELFHO9250 
10 2.006 200 APC1250-ND v2 1.29 1.21 | ELFH10250 
No. of Dimension L | Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 1 2.206 .200 APC1251-ND 188 1.41 1.32 | ELFH11250 
Fig. | Positions (Inch) Part No. 1 25 100 | Part No. 12 2.406 .200 APC1252-ND 188 1.41 1.32 | ELFH12250 
3 0.870 APC1134-ND 1.64 1.23 1.15 FXPT03200 3 606 -200 APC1269-ND 1.36 1.02 -96 | ELFHO3210E 
5 1.270 APC1135-ND 2.86 2.15 2.01 FXPT05200 5 1.006 200 APC1270-ND 1.74 1.31 1.22 | ELFH05210E 
1 Zt 1.670 APC1136-ND 3.62 2.72 2.54 FXPT07200 4A 7 1.406 -200 APC1271-ND 1.98 1.49 1.39 | ELFHO7210E 
9 2.070 APC1137-ND 4.64 3.48 3.25 FXPT09200 9 1.806 -200 APC1272-ND 2.32 1.74 1.63 | ELFHO9210E 
an 2.470 APC1138-ND. 5.68 4.26 3.98 FXPT11200 11 2.206 -200 APC1273-ND 2.66 2.00 1.87_ | ELFH11210E 
2 0.670 APC1139-ND. 1.16 87 82 FXPT02200 3 606 -200 APC1253-ND 1.36 1.02 -96 | ELFHO3250E 
4 1.070 APC1140-ND 2.28 1.71 1.60 FXPT04200 5 1.006 200 APC1254-ND 1.74 1.31 1.22 | ELFHO5250E 
2 6 1.470 APC1141-ND. 3.10 2.33 2.17 FXPT06200 4B ra 1.406 200 APC1255-ND 1.98 1.49 1.39 | ELFHO7250E 
8 1.870 APC1142-ND 4.14 3.11 2.90 FXPT08200 9 1.806 200 APC1256-ND 2.32 1.74 1.63 | ELFHO9250E 
10 2.270 APC1143-ND 5.16 3.87 3.62 FXPT10200 afl 2.206 -200 APC1257-ND 2.66 2.00 1.87_ | ELFH11250E 
12 2.670 APC1144-ND. 5.68 4.26 3.98 FXPT12200 
3 1.040 APC1145-ND 2.42 1.82 1.70 FXPT03200E 
5 1.440 APC1146-ND 3.64 2.73 2.55 FXPT05200E . 
3 7 1.840 APC1147-ND 4.40 3.30 3.08 | FXPTO7200E ELF and SC FF Series A Ge A (a4 RoHS 
9 2.240 APC1148-ND 5.42 4.07 3.80 FXPTO9200E é TOV — 
14 2.640 APC1149-ND 6.46 4.85 4.53 | FXPT11200E Headers, Plugs and Accessories 


The ELF line comprises a family of durable, high-temperature plug and headers on .200” and 5.0mm spacing 
that provide flexible wire-to-board interconnect solutions for a wide variety of applications. The ELF mates 
interchangeably with .200” and 5.0mm competitive plugs and headers, but offers significant advantages in 
materials, design and performance. Screwless spring-clamp wire terminations designed to simplify installa- 
tion and reduce time and labor are a feature of Amphenol Pcd’s SC line of wire-to-board terminal blocks and 
two-piece plug and header interconnects. SCFF .200” spacing spring-clamp plugs utilize a stainless steel 
clamping spring to provide “screwless” wire termination. Convenient “front-front” design permits both wire 
entry and spring actuation from the same connector surface, simplifying operation. SCFF plugs mate with the 
complete range of ELF headers. Both Series are UL, CSA, TUV and CE recognized. 


ELFH Headers with Ejector 
Ears/Locking Ears 


The ELFH Series ejector ear header allows for plug disconnect with a minimal amount of effort by way of 
screwdriver or finger actuation of the levered ears. The universal design accepts ELF Series plugs or FXP Se- 
ries Flexiplug™ connectors. ELFH Series headers mate with ELF Series plugs and accommodate competi- 
tive plugs as well. Specifications: * Current rating: 15A * Operating voltage: 300V » Dielectric withstanding: 
<3000V * Color: Black header, gray ears Materials: * Housing: PBT, UL 94V-0, Black * Contact: Copper 
alloy, optional finish Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. 


Dimensions in Inches 


Fig. 1 — ELFA Series Fig. 2 — ELFP-P Series Fig. 3 — ELFF Series 
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Dimensions in Inches 


Fig. 1 — Right Angle with Ejector Ears Fig. 2 — Vertical with Ejector Ears 
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Fig. 4 — ELFP Series Fig. 5 — ELFT Series 
eo -100(x2) -200(x2) 
Fig. 4 — With Mounting Ears a. 
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A — Right Angle B — Vertical A— Right Angle B — Vertical 
ry ‘ ra 155 
319 319 
t 
Number | Centerline | Dimension 
of Spacing Ee Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. | Positions} (Inch) (Inch) Part No. a 25 100 | Part No. 
Number | Dimension | Centerline ELFA Series 2-Tier Headers, Right Angle 
4 of L Spacing | Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 4 197 “474 APC1160-ND 94 71 -66 | ELFA04110 
Fig. |Positions/ (Inch) (Inch) | Part No. 1 25 100 | PartNo. 6 197 671 APC1161-ND 1.42 1.07 1.00 | ELFA06110 
8 1.6 200 APC1150-ND 1.72 1.29 1.21 | ELFHO8210J 8 197 868 APC1162-ND 1.88 1.41 1.32 | ELFA08110 
9 18 .200 APC1151-ND 1.92 1.44 1.35 | ELFHO9210J 10 197 1.065 APC1163-ND 2.34 1.76 1.64 | ELFA10110 
1 10 2.0 .200 APC1152-ND 214 1.61 1.50 | ELFH10210J 1 12 197 1.262 APC1164-ND 2.82 2.12 1.98 | ELFA12110 
"1 22 .200 APC1153-ND 234 1.76 1.64 | ELFH11210J 14 197 1.459 APC1165-ND = 3.28 2.46 2.30 | ELFA14110 
16 197 1.656 APC1166-ND —-3.74 2.81 2.62 | ELFA16110 
12 24 .200 APC1154-ND. 2.3 1.77 1.66 _| ELFH12210J 
8 16 200 A BGATEENE 1 s 129.121 | ELFHO8250J 18 197 1.853 APC1167-ND 4.22 3.17 2.96 | ELFA18110 
9 18 200 | APCI156é-ND 1.92 1.44 1.35 | ELFHO9250J 20 97 2.05  __ARGHIGSNDA 4.68 _3.51__9.28 | ELFA20110 
2 10 2.0 .200 APC1157-ND 214 1.61 1.50 | ELFH10250J ELFP-P Series Plugs with Strain Relief, Right Angle 
1 2.2 .200 APC1158-ND 234 1.76 1.64 | ELFH11250J 3 -200 600 APC1169-ND 2.34 1.76 1.64 | ELFP0321P0 
12 2.4 .200 APC1159-ND 2.36 1.77. 1.66 | ELFH12250J 2 4 -200 -800 APC1170-ND 3.12 2.34 2.19 | ELFP0421P0 
3A 2 526 300 APC1199-ND. 44 33 31 ELFH02410 5 -200 1.000 APC1171-ND 3.88 2.91 2.72 | ELFP0521P0 
3 826 .300 APC1200-ND 66 50 _.47_| ELFHO3410 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Pcd 


ELF and SCFF Series Headers, Plugs and 
Accessories (cont) 


®! ELFB Series Inverted 
Male Headers 


ELFB inverted headers are board-mounted solder pin headers which incorporate a mating configuration that 
is identical to a standard ELF family plug. The ELFB, in effect, is a board-mount plug. It features a plug-like 


WG 4 cE 


TUV 


Number | Centerline} Dimension nose and twin-beam plug contacts, and will mate with standard ELF-family pin headers, or similar competitive 
of Spacing L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd headers, providing board-to board interconnect capability. Specifications: * Current Rating: 15A * Operating 
Fig. |Positions| (Inch) (Inch) Part No. ul 25 100 | Part No. Voltage: 300V Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. . . 7 
5 6 200 1.200 | APC1172ND 4.66 350 3.27] ELFPO621PO pimensions inulnehes 
7 .200 1.400 APC1173-ND 5.44. 4.08 _—_—3.81 | ELFPO721PO Fig. 1 — Right Angle Fig. 2— Vertical 
ELFF Series Plugs with Top Entry 
2 200 400 APC1174-ND 1.22 92 -86 | ELFF02230 
3 200 .600 APC1175-ND 1.80 1.35 1.26 | ELFF03230 
4 200 800 APC1176-ND 2.40 1.80 1.68 | ELFF04230 / 
5 200 1.0 APC1177-ND 3.00 2.25 2.10 | ELFF05230 
6 200 1.2 APC1178-ND 3.24 2.43 2.27 | ELFF06230 ‘ 
3 A 200 1.4 APC1179-ND 3.78 2.84 2.65 | ELFFO7230 -098'--l200!— 
8 200 1.6 APC1180-ND 4.32 3.24 3.03 | ELFF08230 
9 200 1.8 APC1181-ND 4.86 3.65 3.41 | ELFF09230 
10 200 2.0 APC1182-ND 5.40 4.05 3.78 | ELFF10230 
1 .200 22 APC1183-ND 5.94 4.46 4.16| ELFF11230 NUMmBars [Ganiarlinel NDUnenslon 
12 200 2.4 APC1184-ND 6.44. 4.83 —_—4.51 | ELFF12230 of Spacing L Digi-Key Price Each Amphenol Ped 
ELFP Series Plugs, Right Angle Fig. |Positions (Inch) (Inch) Part No. u 25 100 | Part No. 
2 300 500 APC1185-ND 1.34 1.01 94 | ELFP02410 Right Angle 
3 .300 .800 APC1186-ND 2.02 1.52 1.42 | ELFP03410 2 200 400 APC1213-ND 46 35 33 | ELFB02230 
4 300 11 APC1187-ND 2.68 2.01 1.88 | ELFP04410 3 .200 .600 APC1214-ND .70 53 .49 | ELFB03230 
4 5 300 1.4 APC1188-ND 3.38 2.54 2.37 | ELFP05410 4 .200 .800 APC1215-ND 92 69 .65 | ELFB04230 
6 -300 1.7. APC1189-ND 4.04 3.03 2.83 | ELFP06410 5 -200 1.0 APC1216-ND 1.14 .86 .80 | ELFB05230 
7 300 2.0 APC1190-ND 4.72 3.54 3.31 | ELFP07410 6 -200 1.2 APC1217-ND 1.38 1.04 -97_| ELFB06230 
8 -300 2.3 APC1191-ND 5.38 4.04 3.77 | ELFP08410 1 £ -200 1.4 APC1218-ND 1.60 1.20 1.12 | ELFB07230 
ELFT Series Plugs with Top Entry 8 .200 16 APC1219-ND 184 1.38 1.29 | ELFB08230 
2 300 “300 APC1192-ND 1.34 7.01 "94 | ELFTO2450 9 -200 1.8 APC1220-ND 2.06 1.55 1.45 | ELFB09230 
3 °300 “450 APC1193-ND 202 152 1142 | ELFT03450 10 -200 2.0 APC1221-ND 2.28 1.71 1.60 | ELFB10230 
an -200 2.2 APC1222-ND 2.52 1.89 1.77 | ELFB11230 
4 300 -600 APC1194-ND 2.68 2.01 1.88 | ELFT04450 42 200 24 APC1223-ND 274 2.06 4.92 | ELFB12230 
5 5 300 .750 APC1195-ND 3.38 2.54 2.37 | ELFT05450 = = 5 = = = 
6 -300 -900 APC1196-ND 4.04 3.03 2.83 | ELFT06450 Vertical 
7 300 1.05 APC1197-ND 4.72, 3.54. ~——3.31 | ELFT07450 2 -200 -400 APC1224-ND 46 35 -33 | ELFB02280 
8 300 ok) APC1198-ND_ 5.38 4.04_—3.77 | ELFT08450 3 a oe aae ae ao . ee pieces 
SCFF Series Spring Clamp Plugs 5 ‘200 1.0 | APC1227-ND 1.14 86 —.80 | ELFB05280 
2 -200 460 APC1235-ND 96 72 68 | SCFFO2210 6 .200 1.2 APC1228-ND 1.38 1.04 .97 | ELFB06280 
3 -200 -660 APC1236-ND 1.44 1.08 1.01 | SCFFO3210 2 if 200 14 APC1229-ND 1.60 1.20 1.12 | ELFB07280 
4 -200 -860 APC1237-ND 1.92 1.44 1.35 | SCFF04210 8 .200 1.6 APC1230-ND 1.84 1.38 1.29 | ELFBO8280 
6 5 -200 1.060 APC1238-ND 2.40 1.80 1.68 | SCFF05210 9 .200 1.8 APC1231-ND 2.06 1.55 1.45 | ELFB09280 
6 200 1.260 APC1239-ND 2.88 2.16 2.02 | SCFF06210 10 .200 2.0 APC1232-ND 2.28 1.71 1.60 | ELFB10280 
7 200 1.460 APC1240-ND 3.36 2.52 2.36 | SCFFO7210 14 .200 2.2 APC1233-ND 2.52 1.89 1.77 | ELFB11280 
8 -200 1.660 APC1241-ND 3.84 2.88 2.69 | SCFF08210 12 -200 2.4 APC1234-ND 2.74 2.06 1.92 | ELFB12280 


AW G@ 4 cE 


TUV Dimensions in Inches 
Fig. 1 — ESPM Series A — Right Angle B— Angled Fig. 2 — ELMP Series 
bt ooat|- [+492 811 +) A 
f=b— 
846 el 
Number of Voltage Rating Current Rating Pitch Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (V) (A) (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
ESPM Series — Right Angle 
{Kk 2 600 32 375 Pi APC1274-ND 94 71 66 ESPM02200 
3 600 32 375 1.125 APC1275-ND 1.42 1.07 1.00 ESPM03200 
ESPM Series — Angled 
1B 2 600 32 375 15 APC1276-ND 1.02 17 72 ESPM02230 
3 600 32 375 1.125 APC1277-ND 1.54 1.16 1.08 ESPM03230 
Number of Voltage Rating Current Rating Centerline Spacing Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (Vv) (A) (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
ELMP Series 
OA 4 300 60 400 1.60 APC1278-ND 3.56 2.67 2.50 ELMP04041 
8 300 60 -400 3.20 APC1279-ND 7.10 5.33 4.97 ELMP08041 
2B 3 600 75 591 =. APC1280-ND 2.96 2.22 2.08 ELMP03150 
DIN Rail and Bus Bar Mounted Terminal Blocks G., BS Wiis | AoHS 


Fig. 1 — ATB2, ATB4, 
ATB6, ATB10 


Fig. 2 — ATB50, ATB95 Fig. 3 — ATBB35, 


ATBB70, ATBB95 


Fig. 4 — ATBBS 


Pitch Voltage Rating Current Rating Wire Range Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. (mm) (Vv) (A) (AWG) HXW Part No. 1 25 100 Part No. 
5 600 20 24-14 45 x 43 APC1281-ND 1.00 15 70 ATB2 
1 6 600 40t 22-10 45x 43 APC1282-ND 1.22 92 86 ATB4 
8 600 50 22-8 47x 43 APC1283-ND 1.56 1.17 1.10 ATB6 
10 600 65 20-6 47x43 APC1284-ND 1.99 1.50 1.40 ATB10 
2 20.5 600 150 6-2/0 75.5x71 APC1285-ND 14.03 10.53 9.83 ATB50 
25 600 230 2-4/0 90 x 83 APC1286-ND 26.00 19.50 18.20 ATB95 
28 600 145 8-2 49x75 APC1288-ND 10.00 7.50 7.00 ATBB35 
3 40 600 250 8-2/0 49 x 98 APC1289-ND 14.00 10.50 9.80 ATBB70 
40 600 300 8-4/0 49 x 130 APC1290-ND. 19.00 14.25 13.30 ATBB95 
4 17 600 80 22-4 44.5 x 50 APC1287-ND 5.00 3.75 3.50 ATBB5S 


t 40A with 2 numbers of 12AWG wire; 35A with 1 number of 10AWG wire. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ey INC. Crimp Wire Ferrules (For Use with European Style Terminal Blocks) 


. — 
Wire Ferrules — Insulated 7 Ne 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. i 

Size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE 
(mm2)| AWG Type| Code A B c D Part No. 10 50 100 | Part No. 


A 


a— 


Twin-Wire Ferrules for 


c 
. Material: Copper/Plastic Ab 
Two Wi res Surface: Tin-plated 
Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
(mm?) | AWG | Color | A B c D Part No. 10 50 100 | Part No. 


Bin: || “Glew 105 6 0.8 2.0 Psa bg 232 10.15 17.40) 1161014 2x0.50/2x20| White |15.0 80 15 2.3/4.5 |288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
Oud | 28 125 6 0.8 20 [RAeSaROe be 248° 10.85 18.60 1181014 2x0.75/2x20| Gray [15.0 80 18 2.6/5.1 |288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
Wi| Gry |105 6 08 20 [RecemeoeNOg 2.92 10.15 17.40 | 1162014 2x0.75|2x20| Gray |17.0 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
win |} Svauge 105 6 0.8 2.0 | 288-1003-ND* 2.32 10.15 17.40) 11610025 | |ox1.00/2x18| Red |15.0 8.0 2.05 3.2/5.1 | 288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
ise | 18g 125 8 08 2.0 | 288-1004-ND" 2.48 10.85 18.60 | 11810025 | |5x4.00/2x18| Red |17.0 10.0 2.05 3.2/5.1 |288-1128-ND 2.60 11.38 19.50 | 13101010 
wl sue |122 © 08 20 | 286-1041-ND" 2.32 10.15 17.40) 11620025 | (4 50/2x16| Black |160 80 23 35/64 |288-1129ND 224 9.80 16.80 |1381015 
125 8 08 20 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60| 11820025 
2x150/2x16| Black [20.0 120 23 35/64 |288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 | 13121015 
DIN [Turquoise ne : = Ne se no ea ti 2x2.50/2x14| Blue [185 10.0 29 4.0/7.5 |288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 | 13101025 
5 8 2 -1006-ND* 2. 85 18. 
rae ie 2x250/2x14| Blue [215 130 29 4.0/7.5 |288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
w [Turquoise 105 6 08 20 ee mueg 252 10.15 17.40) 1162034 2x4.00}2x12| Gray |23.0 120 38 4.9/8.6 |288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
125 8 08 20 | 288-1044-ND* 2.48 10.85 18.60| 1182034 
2x6.00/2x10 | Yellow | 25.0 14.0 49 5.8/9.6 | 288-1134-ND 6.20 23.25 31.00 | 13141060 
115 6 14 25] 288-4007-ND 168 7.35 12.60] 1161050 
; 2x10.0] 2x8 | Red |26.0 140 65 7.0/12.6|288-1135-ND 7.60 28.50 38.00 | 13141100 
DIN| White [135 8 14 25 | 288-4008ND 1.20 5.25 9.00| 1181050 
tes 10 11 25 | 2ae-1000ND 168 735 1260 / 11101050 | [2% 160] 2x6 | Blue |31.0 160 85 88/16.6| 288-1136-ND 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
Ope ee 115 6 14 25 | 288-4045-ND 168 7.35 12.60| 1162050 hist Capper. te 
. . Cc 
w | Orange [135 8 1.1 25 | 288-1046-ND 1.20 5.25 9.00/1182050 Wire Ferrules — Non-Insulated  surtace: Tin-platea es 
155 10 14 25 | 288-4047-ND 1.68 7.35 12.60| 11102050 —— 
12.0 6 1.3 2.8 | 288-1010-ND 1.76 7.70 13.20) 1161075 Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
2) 
140 8 13 28 | 288-1011-ND 1.20 5.25 9.00/1181075 (mm‘) | AWG | A B c Part No. 10 50 100 | PartNo. 
DIN | Gray l160 10 1.3 28 | 288-1012-ND 1.76 7.70 13.20] 11101075 “~ o | © o8 17 (eee 8380 «(269 450 | 12510025 
0:78), <20 18.0 12 13 28 | 288-1013-ND 1.76 7.70 13.20| 11121075 ad 7 08 17 | 288-4078NDY 60 263 4.50 | 12710025 
— |12.0 6 1.3 28 | 288-1048-ND 1.76 7.70 13.20| 1162075 5 09 18 | 288-4079-NDY 64 280 4.80 | 12510034 
Wi) White |i40 8 13 28] 2884049ND 1.20 5.25  9.00|1182075 0.34 | 22 7 09 18 | 288-4080-ND* 64 280 4.80 | 12710034 
12.5 6 1.5 3.0 | 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00] 1161010 6 1.0 24 288-1081-ND 68 2.98 5.10 | 12610050 
DIN| Red |145 8 15 3.0 | 288-4015-ND 1.28 5.60 9.60| 1181010 Bice 225 8 10 21 | 2eetose-ND* 72 3415 5.40 | 12810050 
165 10 15 3.0 | 288-1016-ND 2.00 875 15.00| 11101010 10 410 «40621 [EReGEEO => 3155.40 | 121010050 
1.00 | 18 125 6 15 3.0 | 288-1052-ND 2.00 875 15.00| 1162010 6 12 29 [MEEEMCOINGM ca see 620 | 12610078 
w | vetow [42 & 15 90 | 288-1053ND 1.28 5.60 9.60] 1182010 8 io 29 [ReRnCeeneE 64 36a 630 | 12810075 
165 10 15 3.0 | 288-1054-ND 2.00 875 15.00| 11102010 075 | 20 | iy ao oq | oss 60 | i2i010075 
185 12 15 3.0 | 288-1055-ND 2.00 875 15.00| 11122010 2 12 29 ee os 420720 | 21210075 
125 6 18 34 | 288-1018-ND* 2.80 12.25 21.00] 1161015 
6 14 25 | 288-4088ND 88 385 6.60 | 12610100 
145 8 18 34 288-4019-ND 1.76 7.70 13.20| 1181015 
7 14 25 | 288-4089-ND 88 385 6.60 | 12710100 
DIN| Black [165 10 18 3.4 | 288-1020-ND 280 12.25 21.00/ 11101015 
1.00 | 18 8 14 25 | 288-4090-ND" 88 385 6.60 | 12810100 
150| 16 185 12 18 34 | 288-4021-ND 280 12.25 21.00| 11121015 ae FE ORTH ee Gees eas 
125 6 18 3.4 | 288-1056-ND* 2.80 12.25 21.00| 1162015 : 2 ee : ie ee 
12 14 25 | 2881092ND* 1.00 438 7.50 | 121210100 
wl pea [145 8 18 34 | 288-1057-ND 1.76 7.70 13.20] 1182015 
16.5 10 18 3.4 | 288-1058-ND 280 12.25 21.00/ 11102015 7 17 28 eb §8=692 4.03 6.90 | 12710150 
2.08| 14 | DIN| Yellow |145 8 2.05 36 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50| 1181208 gS 17 28 ee 62 4086.80 | 12810150 
150 | 16 | 10 1.7 28 | 288-1095-ND 96 420 7.20 | 121010150 
pin| Bue [120 8 23 42 | 288-1024-ND 1.76 7.70 13.20] 1181025 a on WEEE cn ara ato | spistote0 
19.0 12 23 4.2 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00| 11121025 e : a ‘ : ; 2 
250| 14 15 17 28 | 288-1097-ND* 1.08 473 8.10 | 121510150 
w | Bue [190 8 23 42 | 288-1062ND 1.76 7.70 13.20] 1182025 
190 12 23 4.2 | 288-1063-ND 2.40 10.50 18.00 11122025 7 2p 8 ee «(Ie = 6.08 8.70 | 12710250 
pin} Gray [175 10 29 48 | 288-1027-ND 288 12.60 21.60] 11101040 ep | ae 8 22 84 om 16 5.08 8.70 | 12810250 
20.0 12 29 48 | 288-1028-ND 288 12.60 21.60|11121040 1000-220 84 ee te 5.08 8.70 | 121010250 
Bn | es ae Gray [175 10 29 48 | 288-4065-ND 2.88 10.80 14.40] 11102040 2 22 34 Rea 116 6.08 8.70 | 121210260 
20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40| 11122040 9 28 4.0 [RZSeANOSNDS 1.12 490 8.40 | 12910400 
DIN | Yellow [20.0 12 36 6.2 | 288-1030-ND 3.80 14.25 19.00] 11121060 400) 12 | 100 28 40 ei 1-12 6490) 8.40 | 121010400 
6.00} 10 Tw] Black |20.0 12 36 62 | 2884068-ND 380 14.25 19.00|11122060 12 28 40 REESE 1.00 4987.50 | 121210400 
10.00 8 |DIN| Red [210 12 46 75 | 288-1032-ND 3.80 14.25 19.00] 11121100 6 io | 19 35 47 SEN 62246 9.80 16.80 | 121010600 
16.00] 6 |DIN| Blue [230 12 60 88 | 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00] 11121160 1285 47 SEND 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
25.00) 4 |DIN| Yellow |29.0 16 7.5 11.0| 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00] 11161250 10:00: | - 8 2455.8 RES 200875 15.00 | 1212110 
25.00 | 4 12 73 95 | 288-4121-ND" 10.40 4550 78.00 | 1212125 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 


Note: For additional sizes, please visit our web site. 


Assortment Boxes 
288-1147-ND Assortment Box 1 — 150 pieces DIN Type (30 pieces each of 


$izes'0:25, 0:34, '0:50;,0.75;:8MG: 1:00): veces scsae'susciva deals ecinmea inate enintesinaye’s $50.00 
288-1153-ND Assortment Box 1 — 150 pieces W Type (30 pieces each of 

sizes 0.25, 0.34, 0.50, 0.75, and 1.00) ......... 0... cece eee cc eect cece teens eee ee $50.00 
288-1148-ND Assortment Box 2 — 400 pieces DIN Type (50 pieces each of sizes 

0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50)................0.. $75.00 
288-1154-ND Assortment Box 2 — 400 pieces W Type (50 pieces each of sizes 

0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50)................0.. $75.00 
288-1149-ND Assortment Box 3 — 100 pieces DIN Type (50 pieces each of size 

4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 
288-1155-ND Assortment Box 3 — 100 pieces W Type (50 pieces each of size 

4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 
288-1156-ND Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 

of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50) ....... $87.50 


288-1157-ND Assortment Box 8 — 370 pieces (150 pieces of size 4.00; 100 pieces of size 
6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00)... 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Crimp Kit 


Features: * Convenient and Portable Metal Carrying Case * Insulated Ferrules * Ferrule Assortment from 
10-24 AWG «* Stripping and Crimping Tool Included * Great for Technicians and Prototyping 


288-1238-ND (AE Part # CRIMPKIT)............... 00 c cee ee cece ee ee nee e eee e nena eee e nent eee ee ee ee $490.00 


Crimp Tools 


288-1163-ND Prototype Tool For 10-22 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 22-10) . 
288-1158-ND For 10-24 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 24-10). 
288-1159-ND For 4-8 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 8-4) .... 
288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10)... 
288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) 
288-1234-ND Pneumatic Hand Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14H) ... 
288-1235-ND Pneumatic Bench Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14B). 
288-1236-ND Pneumatic Hand Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8H) .. 
288-1237-ND Pneumatic Bench Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8B) . 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMERICAN 


ELECTRICAL INC. 


PEK Series: These terminal blocks are manufactured from a thermoplastic material and are mountable to TS35 and TS32 DIN Rails. Terminal Blocks are beige in color. 
PIK Seris: The double decker version of the PEK. Double deck allows for two separate busses (PIK4N) or 2 busses joined together (PIK4NK) to allow multiple connections to a common bus. 


DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


DIN RAIL MOUNTED FEED-THROUGH TERMINALS 


ACCESSORIES (See Accessories Section) 


Terminal | UL Volts Wire Gauge | Digi-Key Price Each American Electrical | Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) (V) UL Amps| (AWG) Part No. 1 10 50 | Part No. Tags | Bracket |) Plate Connection 

1 PEK 2.5 K 5 600 18 26-12 288-1239-ND 75 68 -60 | 305110 DY5 495040 | 445110 | 475112, 475113, 475114, 475119 
PEK 2.5 6 600 26 26-12 288-1240-ND 75 68 -60 | 305120 DY5 495040 | 445150 | 475122, 475123, 475124, 475129 

2 PEK 4 6.5 600 34 26-10 288-1241-ND 88 79 -70 | 305130 DY5 495040 | 445150 | 475132, 475133, 475134, 475139 
PEK 6 8 600 44 26-8 288-1242-ND 1.05 95 -84 | 305140 DY5 495040 | 445150 | 475142, 475143, 475144, 475149 

PEK 10 10 600 50 16-8 288-1243-ND 1.35 1.22 1.08 | 305150 DY5 495040 | 445150 | 475152, 475153, 475154, 475159 

3 PEK 16 12 600 65 14-6 288-1244-ND 1.98 1.78 1.58 | 305160 DY5 495040 | 445170 | 475162, 475163, 475164, 475169 
PEK 35 16 600 115 10-2 288-1245-ND 5.40 4.86 4.32 | 305170 DY5 495040 | 445170 | 475172, 475173, 475174, 475179 

Double Deck 

4 PIK4N 300 32 26-10 288-1246-ND 1.48 1.33 1.19 | 319100 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 
PIK 4 NK 300 32 26-10 288-1247-ND 4.24 3.82 3.39 | 319120 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 


WGT Series: These Ground Terminals can be used on both TS35 and TS32 DIN Rails. The Yellow/Green color combination meets international standards for ground labeling. The internal metal parts electrically connect the 
field wiring to the DIN Rail. DIN Rails mounted to metallic cabinetry and connected to earth, complete the proper grounding process. 


DIN RAIL MOUNTED GROUNDING TERMINALS 


ACCESSORIES (See Accessories Section) 


Wire Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Gauge (AWG)| Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
5 WGT 2.5 26-12 288-1248-ND 2.49 2.24 1.99 331120 DY'5: 495040 = = 
WGT 4 26-10 288-1249-ND 2.68 2.42 2.15 331130 DY: 495040 = = 
6 WGT 6 288-1250-ND 2.88 2.59 2.31 331140 DY5 495040 = = 
WGT 10 288-1251-ND 3.14 2.83 2.52 331150 DY5 495040 = = 


ASK 2 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 26-8 AWG ASK 4 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 22-8 AWG 


DIN RAIL MOUNTED FUSE TERMINALS 


ACCESSORIES (See Accessories Section) 


Terminal Maximum Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) Voltage (UL) Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
Accepts 5 x 20mm and 5 x 25mm Fuse 
7 ASK2S 300V 288-1252-ND 2.74 2.47 2.19 | 351100 DY5 495040 450040 = 
ASK 2LD 110VAC 288-1254-ND$ 3.95 3.56 3.16 | 351510 DY5 495040 450040 = 
8 ASK 2LD 8 24VDC 288-1253-ND$ 3.66 3.30 2.93 | 351220 DY5 495040 450040 _ 
Accepts 1 1/4” x 1/4” Fuse 
ASK 4S 10 600V 288-1255-ND 6.12 5.51 4.90 | 351120 DY5 495040 Included = 
9 ASK 4LD 10 24VDC 288-1256-ND$ 8.75 7.88 7.00 | 351720 DY5 495040 Included = 
ASK 4LD 10 110VAC 288-1257-ND$ 8.75 7.88 7.00 | 351750 DY5 495040 Included = 
+ With LED Fuse Blown Indicator (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMERICAN Jc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories (cont) (Sy) Bolis 


Applications requiring circuit protection are often specified with fuses instead of circuit breakers. These fuse holders No. of Digi-Key Price Each American Electrical 
are capable of protecting circuits utilizing popular size fuses. Specifications: ASK 4 Series: * Maximum Voltage: 600V Series Positions | Part No. 1 10 50 | Part No. 
* Maximum Current: 32 Amp * Wire Size: 26-6 AWG ASK 6 Series: * Maximum Voltage: 600V * Maximum Current: 50 Amp 
¢ Wire Size: 26-6 AWG Cross Connection Jumpers 
UK 2.5 K/2 2 288-1263-ND 1.24 1.12 -99 | 475112 
DIN RAIL MOUNTED FUSE HOLDERS UK 2.5 K/3 3 288-1264-ND 1.84 1.66 1.48 | 475113 
UK 2.5 K/4 4 288-1265-ND 2.43 2.19 1.95 | 475114 
Terminal | No. of | Digi-Key Price Each American Electrical UK 2.5 K/10 10 288-1266-ND 5.68 5.12 4.55 | 475119 
Fig. | Series | Width (mm) | Poles | Part No. 1 10 50 |Part No. UK 2.5/2 2 288-1267-ND 1.12 1.01 -90 | 475122 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse UK 2.5/3 3 288-1268-ND 1.68 1.52 1.35 | 475123 
. UK 2.5/4 4 288-1269-ND 2.43 2.19 1.95 | 475124 
1 | 288-1301-ND 4.03 3.63 3.23 | 2541000 UK 2.5/10 10 288-1270-ND. 5.33 4.80 4.27 | 475129 
10 | ASK4 17 2 288-1303-ND 8.06 7.26 6.45 | 2543000 UK 4/2 2 288-1271-ND 1.97 1.77 1.58 | 475132 
3 288-1305-ND 12.06 10.86 9.65 | 2544000 UK 4/3 3 288-1272-ND 2.85 257 2.28 | 475133 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 4/4 4 288-1273-ND 3.70 3.33 2.96 | 475134 
1 288-1302-ND 10.57 9.52 8.46 12541100 UK 4/10 10 288-1274-ND 8.06 7.26 6.45 | 475139 
to | ASK4 17 2 |288-1304-ND 21.15 19.04 16.92 |2543100 DROS 2 Bee nterAHND) — Tee ye ces aie lae 
3 |288-1306-ND 31.72 28.55 25.38 | 2544100 UK 6/3 3 2e51276:ND 2.89 2.60 2.31 | 475143 
UK 6/4 4 288-1277-ND 3.95 3.56 3.16 | 475144 
Accepts 2.0” x 0.55” Fuse UK 6/10 10 288-1278-ND 8.20 7.38 6.56 | 475149 
al 288-1307-ND 9.25 8.33 7.40 | 2561000 UK 10/2 2 288-1279-ND 2.16 1.95 1.73 | 475152 
11 | ASK6 27 2 288-1309-ND 18.50 16.65 14.80 | 2563000 UK 10/3 3 288-1280-ND 3.03 2.73 2.42 | 475153 
3 288-1311-ND 28.00 25.20 22.40 | 2564000 UK 10/4 4 288-1281-ND 3.95 3.56 3.16 | 475154 
Accepts 2.0” x 0.55” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 10/10 10 288-1282-ND 9.45 8.51 7.56 | 475159 
UK 16/2 2 288-1283-ND 2.16 1.95 1.73 | 475162 
1 288-1308-ND 23.38 21.04 18.70 | 2561100 UK 16/3 3 288-1284-ND 3.03 273 2.42 | 475163 
11 | ASK6 27 2 288-1310-ND 47.50 42.75 38.00 | 2563100 UK 16/4 4 288-1285-ND 4.17 3.75 3.34 | 475164 
3 (2ebaeieNe 72.50 65.25 58.00 |2564100 UK 16/10 10 288-1286-ND 9.42 8.48 7.54 | 475169 
% UK 35/2 2 288-1287-ND 2.13 1.92 1.71 | 475172 
Accessories UK 35/3 3 288-1288-ND 3.03 2.73 2.42 | 475173 
UK 35/4 4 288-1289-ND 4.33 3.90 3.47 | 475174 
No. of Digi-Key Price Each American Electrical UK 35/10 10 eS Cale END) 9.52 8.57 7.62 | 475179 
Series Positionen lt PartNot 1 10 50 | Part No. UK 4/2 2 288-1291-ND 1.72 1.56 1.38 | 474132 
UK 4/3 3 288-1292-ND 2.31 2.09 1.86 | 474133 
End Bracket UK 4/4 4 288-1293-ND 3.02 2.72 2.42 | 474134 
KD3 = 288-1295-ND 44 40 .36 | 495040 UK 4/10 10 288-1294-ND 7.41 6.67 5.93 | 474139 
End Plates Marking Tags 
NPP 2.5K = 288-1258-ND 22 .20 -18 | 445110 DY5 1-10 288-1296-ND 1.60 1.44 1.28 | 505020 
NPP 2.5-10 = 288-1259-ND 35 32 28 | 445150 DY5 10-50 288-1297-ND 1.60 1.44 1.28 | 505040 
NPP 16-35 = 288-1260-ND 56 51 46 | 445170 DY5 51-100 288-1298-ND 1.60 1.44 1.28 | 505041 
NPP PIK4Q = 288-1261-ND .96 87 77 | 449010 DY5 101-150 288-1299-ND 1.60 1.44 1.28 | 505042 
NPP ASK 2 = 288-1262-ND 1.00 90 -80 | 450040 DY5 151-200 288-1300-ND 1.60 1.44 1.28 | 505043 


DIN Rail Mounted Interface 
Modules and Cables 


D-Sub Specifications: 
* Maximum Current: 1A * Wire Range: 22-14 AWG * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 


IDC Specifications: 
* Maximum Current: 2A * Wire Range: 22-14 AWG * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 


Dimension A Digi-Key Price Each American Electrical 
Fig. Description Inches (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Interface Modules 
9 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 1.53 (39) 288-1347-ND 53.08 46.45 39.81 DSUB-9-MF 
1 15 Pin Male and Female to Screw Block 1.93 (49) 288-1343-ND 74.57 65.25 55.93 DSUB-15-MF 
25 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 2.87 (73) 288-1345-ND 94.24 82.46 70.68 DSUB-25-MF 
20 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.26 (57.5) 288-1350-ND 48.43 42.38 36.33 IDC-20-M 
2 24 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.72 (69) 288-1352-ND 64.58 56.52 48.44 IDC-24-M 
40 Pin Male IDC Header to Screw Block 4.47 (113.5) 288-1353-ND 93.66 81.96 70.25 IDC-40-M 
Cables for Modules 
9 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M _ 288-1348-ND 23.86 20.88 17.90 DSUB-9-MF-CBL 
15 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1344-ND 23.04 20.16 17.28 DSUB-15-MF-CBL 
= 25 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1346-ND 24.88 21.77 18.66 DSUB-25-MF-CBL 
20 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1349-ND 52.84 46.24 39.63 IDC-20-M-CBL 
24 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1351-ND 70.74 61.90 53.06 IDC-24-M-CBL 
DIN Rail Features: * Steel Design * CE Approved * Zinc Plated * No Markings on Rail . - PART NUMBERING SYSTEM 
Sold in 1” increments ADR ‘ -ND 
Unslotted Slotted Unslotted Slotted from 3” to 78”. ] 
7.55mm x 35mm 7.55mm x 35mm 7 15mm x 35mm ” 15mm x 35mm ae Call for custom lengths oR: $= Slotted oat sels 
a U = Unslotted 
ts oe 7 ; and pricing! ia + Sarg 
35 35 7 digit. Example: 
75 A Note: Lengths exceeding Width and height in MM SIN = 0300 
ix 75 15 d 5] 48” may incur additional pat A aM x 7acuM 
: <pk 2 <s aero banc 
2a 27 ee Bg 37 
Length) Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 
(In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 (In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 
3 ADR3575-(_10300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-(10300-ND 1.51 1.14 .80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-(_10400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 88 4 ADR3515-(10400-ND 1.64 1.25 291 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-[_]0500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-(]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-(_0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-(0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
id ADR3575-]0700-ND 2.15 1.66 1.25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-(]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-(10800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-(10800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-(10900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-(0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 ADR3575-(_]1000-ND 2.89 2.25 1.69 2.89 2.25 1.69 10 ADR3515-(]1000-ND 3.12 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
A ADR3575-(]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-(1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-(]1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-(]1200-ND 3.57 2.81 21 3.57 2.81 2.11 
24 ADR3575-(12400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-(12400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
36 ADR3575-(13600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-(13600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
48 ADR3575-(_14800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-(14800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
_ ADR3575-(_17874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 = ADR3515-(17874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: LJ S = Slotted, U = Unslotted + 2 meter length 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiilier X DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 - WDU 2.5N Fig. 2 - WDU 2.5 Fig. 3- WDU 4 Fig. 4- WDU 6 Fig. 5 - WDU 10 Fig. 6 - WDU 16 Fig. 7 - WDK 2.5N 


) 


© 


Sy 


Termination Block Width: 5mm | + Termination Block Width: 5mm | * Termination Block Width: 6mm | * Termination Block Width: 8mm | « Termination Block Width: 10mm | «Termination Block Width: 12mm | * Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 24~12 AWG * Wire Size (UL):-22~12 AWG * Wire Size (UL): 22~10 AWG * Wire Size (UL): 20~8 AWG * Wire Size (UL): 16~6 AWG + Wire Size (UL): 14~6 AWG * Wire Size (UL): 22~12 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 1000V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 25A * Current Approval (UL): 254 © Current Approval (UL): 354 Current Approval (UL): 45A * Current Approval (UL): 654 * Current Approval (UL): 70A Current Approval (UL): 20A 


Fig. 8 - WDU 1.5/R 3.5 Fig. 9 - WDK 1.5/R 3.5 Fig. 10 - WDK 4N Fig. 11 - WOK 4NV Fig. 12 - WDK 2.5 NV 


* Termination Block Width: 3.5mm * Termination Block Width: 3.5mm Termination Block Width: 6mm Termination Block Width: 6mm * Termination Block Width: 5mm 


* Wire Size (UL): 26-14 AWG * Wire Size (UL): 26~-14 AWG * Wire Size (UL): 22~10 AWG * Wire Size (UL): 22~10 AWG * Wire Size (UL): 26~12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 154 © Current Approval (UL): 15A © Current Approval (UL): 35A * Current Approval (UL): 35A * Current Approval (UL): 20A 
TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmiiller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. i 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions Jumper Links Tools Rail Tags 
1 WOU 2.5N 281-1466-ND@ 1.73 156 1.38 | 1040800000| 281-1490-ND | 281-1499-ND | 281-1503-ND = 281-1505-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
2 WDU 2.5 281-1467-ND@ 1.37 1.23 1.10 | 1020000000| 281-1491-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = 281-1505-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
3 wou 4 281-1468-ND 1.43 1.29 1.14 | 1020100000| 281-1492-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = 281-1514-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1551-ND 
4 wou 6 281-1469-ND@ 222 200 1.78 | 1020200000) 281-1493-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND a ena 281-1533-ND | 281-1534-ND = 
5 WbU 10 281-1470-ND@ 296 266 237 | 1020300000] 281-1494-nD | 281-1500-ND | 281-1503-ND = Sat teoe ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND = 
WOU 16 281-1471-ND 5.64 5.08 462 | 1020400000 = = 281-1502-ND = 281-1529-ND | 281-1533-ND_| 281-1534-ND my 
7 WDK 2.5N 281-1472-ND 468 4.22 3.75 | 1041100000 = = 281-1502-ND | 281-1501-nD | S8h1505-ND | o61-1533.nD | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
281-1481-ND 281-1536-ND 
8 | WOU15/R3.5 | 281-1476-ND 188 169 1.50 | 1753280000 = 281-1478-ND | 281-1480-ND — oat 14a2ND | 281-1533-ND | 281-1535-ND | oeyyea7-nn 
281-1481-ND 281-1536-ND 
9 | wWoK15/R3.5 | 281-1477-ND® 4.08 368 3.27 ‘| 1753290000 a 281-1479-ND | 281-1480-ND = oat 1482-ND | 281-1533-ND | 281-1535-ND | 5ey yea7-np 
10 WOK 4N 281-1473-ND 6.35 5.72 5.08 | 1041900000 = = 281-1502-ND | 2ei-1501-np | 28P1S14ND 7 564 t633-yp | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
1 WDK 4NV 281-1474-ND 894 8.05 7.16 | 1041910000] 281-1497-ND = 281-1502-ND | 28i-15s01-np | 28h 1S14ND ) 564 t633.yp | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
12 | WDK25NV | 281-1475-ND® 9.54 859 7.64 | 1041610000} 281-1497-ND = 281-1502-ND | 281-1501-ND Sears 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
@ RoHS Compliant 
Accessories Grounding Blocks - End Plates - Covers open | End Brackets - Clamps 
Grounds connected wires end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each ‘| Weidmiiller Digi-Key Price Each ‘| Weidmiiller to DIN rail 
Description Part No. a 10 100 |Part No. Description Part No. ‘l 10 100 |Part No. 
Grounding Blocks Jumper Links 
WPE 2.5N 281-1490-ND 6.27 5.65 5.02 1016200000 wav 6/2 281-1518-ND®@ 1.85 1.67 1.48 |1052360000 
WPE2.5 281-1491-ND@ 7.23 6.51 5.79 |1010000000 Nay - See ae ee Sag eeirene 
WEES esiaiceNo eg 746 6.71 5.97 1010100000 | | way eno 281-1521-ND@ 8.84 7.96 7.07 |1052260000 
WPE6 281-1493-ND 7.73 6.96 6.18 |1010200000 | | way 10/2 281-1522-ND@ 2.07 1.87 1.66 |1052560000 
WPE 10 281-1494-ND 8.64 7.78 6.92 |1010300000] | wav 10/3 281-1523-ND 2.91 2.62 2.33 1054960000 i - 7 inet 
i wav 10/10 281-1525-ND 9.02 8.12 7.22 /1052460000 UIST. LOE GLOSS Tr ee ol a 
End Plates — RoHS Compliant i i 
r wav 16/10 281-1529-ND@ 9.44 8.50 7.55 |1053360000 eonneetioniZ0y connection WV 
WAP WDU 1.5/R 3.5| 281-1478-ND 39 36.32 1754190000 Notohina Tosi 
WAP WOK 1.5/R 3.5] 281-1479-ND 1.04 94.83 1754200000 bia Baba 
baa Se Cutting Tool WAW 1] 281-1533-ND 5590 — —|900450 
WAP WDU 1.5 281-1499-ND 96 87 77 (1060000000 ‘Garcururtere «male Goasiaea 
WAP WOU25  |281-1500-ND 1.01.91 _.81 |1050000000 = ae 
0.6x3.5 281-1530-ND 12.78 11.51 10.23 )9008330000 
End Brackets 0.8x 4.0 281-1531-ND 17.31 15.58 13.85 |9008340000 
EW 15 281-1480-ND® 81  .73  .65 |3828600000 1.0x 5.5 281-1532-ND 23.54 21.19 18.83 )9008350000 
WEW 36/1 281-1502-ND 5.01 4.51 4.01 |1061200000 DIN Rail - Slotted 1M DIN Rail-with Marker Strips-Will mark | Fuse Block TS 35 DIN Rail 
WEW 35/2 281-1503-ND@ 2.31 2.08 1.85 |1059000000| |TS35x7.5mm | 281-1534-ND 15.27 13.75 12.22 0514510000) | mounting holes termination points with LED indicator 
Partition — RoHS Compliant TS15x5.5mm | 281-1535-ND@ 13.08 11.78 10.47 |11751 indies 
Marking Pen 
wiw 281-1501-ND 5.57 5.01 4.46 |1058800000 
STI - Black 281-1554-ND 9.48 8.54 7.59 [508401694 
Jumpers Outlet Modules 
ZQV 1.5/R 3.5/2GE|281-1481-ND@ 62 56 50 [1754210000] AG Single 2B11560-ND 16.88 1544 12.06 19915480000 SJ 
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE |281-1482-ND 1.22 1.40 98 /1754220000) Jac, Duplex 281-1561-ND 24.53 22.43 17.52 |9915490000 
ZQV 2.5N/2 281-1505-ND@ 66 60 53 |1693800000 NEW! Fuse Block — RoHS Compliant NEW! Printed 
ZV 2.5N/3 281-1506-ND 1.25 1.13 1.00 1693810000 | [with indicator 281-2567-ND 18.27 16.71 13.05 1966060000 
ZaV 4N/2 281-1514-ND 1.31 1.18 1.05 |1758250000 ; Outlet Modules-TS 35 DIN Rail 
ZaV 4N/10 281-1517-ND 6.30 5.67 5.04 |1758260000| 1 ROHS Compliant Din 
[}<——_ 75.0 ——-»} 
Digi-Key Price Each Weidmiiller ! as 
Description Part No. 1 10 100 Part No. ae MAS 
Marker Strips 
DEK 5/3.5 MC Blank (unprinted) 281-1536-ND@ 10.50 9.45 8.40 1755270000 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed) . 281-1537-ND 12.00 10.80 9.60 1762320001 
DEK 5/5 Blank (unprinted)... 281-1550-ND® 3.00 2.70 2.40 0473360000 
DEK 5/6 Blank (unprinted) 281-1551-ND@ 3.00 2.70 2.40 0468560000 
DEK 5/8 Blank (unprinted)... 281-1553-ND@ 3.75 3.38 3.00 1277060000 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (T091) 333 


-suore TecHnoLoey, wc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Color: Beige or Green/ 
Yellow 


! I 
Color: Green/Yellow Color: Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow 
Terminal Blocks Specifications Accessories 
Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig.| Series Part No. 1 10 100 | PartNo. (mm) (AWG) (V) (A) Plate | Partition} Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
1 SRD 2.5 ED2542-ND 2.58 2.32 2.06 | 41206.2 59x5 x60 22-14 300 20 2101.2 _ 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SRD 4 ED2527-ND 2.69 2.42 215 | 41020.2 59 x6 x 60 22-12 300 30 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 | 2431.0 
2 [SR4 ED2525-ND® 1.07 96 86 | 41001.2 48 x6x 47 22-10 600 40 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
3 [|SR4DR_ | ED2543-ND 2.07 1.87 1.66 | 41210.2 57 x6 x 47 22-12 600 20 _ = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
4 |SR4DRL | ED2544-ND 2.89 2.60 2.31 | 41211.2 67 x6 x 47 22-12 600 20 = = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
SR 150 ED2538-ND 27.64 24.88 22.11 | 41124.2 | 93x31 x 109 | 2-300MCM 600 275 _ - - 2761.0 _ _ _ _ 
5 SR 240 ED2539-ND 33.18 29.87 26.55 | 41126.2 | 93x36x123 | 2/0-500 600 370 = _ — 2761.0 = = — = 
SR 50 ED2536-ND 11.15 10.04 8.92 | 41120.2 | 79x 20x76 6-1/0 600 150 — = = 2761.0 = = = = 
SR 95 ED2537-ND 22.12 19.91 17.70 | 411222 | 84x 25x88 2-4/0 600 230 = = _ 2761.0 = = _ = 
Tension Spring 
10 ZR 2.5 ED2548-ND@* 1.09 99 88 | 43500.2 59x5x39 20-12 600 27 3700.2 | 2957.2 = = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4 ED2553-ND* 1.29 116 1.03 | 43515.2 64 x6 x 42 20-10 600 35 3703.2 | 2957.2 _ oat = _ 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
1" ZR 2.5 DR | ED2549-ND* 157 142 1.26 | 43501.2 | 71.3x5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 — = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DR__| ED2554-ND* 1.77 1.59 1.42 | 435162 | 78.5x6x42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 = =_= = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
12 |ZR4DRL | ED2555-ND* 2.21 2.00 1.77 | 43517.2 93 x 6 x 42 20-10 600 35 3705.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
13 | ZRD 2.5 ED2559-ND 252 2.27 2.02 | 43562.2 84x5x 53 20-12 300 10 3756.2 = = 3748.2 = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
Grounding Blocks 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. al 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
5 SRSL 4-T15 ED2534-NDt 3.14 2.83 2.51 41064.2 32x 7x 32 22-10 _ ol = 
6 SRSL 2.5-T35 ED2530-NDt 3.28 2.95 2.62 41056.2 52x 6x47 22-14 _— 2035.0 2036.0 
SRSL 4-T35 ED2545-NDt 3.50 3.15 2.80 41212.2 56 x 8x 47 22-10 _ = = 
7 SRSL 2.5-T35 DR ED2532-NDt 4.43 3.99 3.54 41060.2 62.5 x6 x 47 22-14 -_ 2430.0 2431.0 
8 SRSL 2.5-T35 DRL ED2533-NDt 4.59 4.14 3.68 41062.2 67 x6 x47 22-14 _ 2035.0 2036.0 
9 SRSL 16-135 ED2540-NDt 6.78 6.10 5.42 41197.2 56 x 12 x 58 12-6 — - _ 
SRSL 35-T35, ED2541-NDt 9.10 8.19 7.28 41199.2 58x 16x71 12-2 _ = _ 
10 ZRSL 4 ED2556-NDt 3.84 3.46 3.07 43525.2 64 x6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
1 ZRSL 4 DR ED2557-NDt 4.62 4.16 3.70 43526.2 78.5 x 6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
12 ZRSL 2.5 DRL ED2552-ND@t §.27 4.74 4.22 43512.2 83.6 x 5x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 DRL ED2558-NDt 6.19 5.57 4.95 43527.2 93 x 6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
13 ZRSLD 2.5 ED2560-NDt 4.57 411 3.66 43567.2 84x5x 53 20-12 _- 2430.0 2431.0 
@ RoHS Compliant * UL approvals pending t Color: Green/Yellow 
Accessories Digi-Key Price Each | On-Shore Digi-Key Price Each | On-Shore 
END PLATES: Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. Series Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
: End Plates Cross Connection Jumpers for 
In general end plates are used at the end of each terminal Screw Terminal Blocks 
row. If different terminals of different sizes are used on | AP 2.5-10 = ED2478-ND@® 56 .51 .45| 2001.2 
1 terminal row, end plates are also used between these | AP-SR = £D2490-ND 51 46 .41 | 2070.2 - aa apis ie fb pes en 
different sized terminals. The overall dimension of end a ‘ s I 5 
plates conform to the dimension of the terminal to match. EAE DISA — EDS LE ND efi 80) 88) S701 Q2 = ED2492-ND 1.01.91 .81 | 2087.0 
ZAP 2.5/4A _ ED2515-ND 76.68 .61|3702.2 a2 = £D2498-ND 1.01 91 81 | 24220 
ISOLATION PARTITIONS: ZAP 4/2A - ED2516-ND 73.66.59 | 3703.2 a2 _ ED2503-ND 1.01 91.81 | 2567.0 
SA set ce mieaescale isan — ZAP 4/3A =, £D2517-ND 79 71 .63/3704.2 a2 = ED2510-ND 1.01 .91 .81| 2832.0 
ave to be mounted between the cross-connection. This 
is necessary in order to follow the prescribed air and | 2P 4/44 a Sedan LA 05 8705.2 ae = eben oe i ia 
creepage distances. ZAPD 2.5 — ED2524-ND 1.18 1.06 .94 | 3756.2 aid 7 nn al eat aus pene 
TEST-SOCKETS: isolation|Partitions '— Rous Compliant a10 = ED2511-ND 4.34 3.91 3.48 | 2835.0 
Sockets type STB are inserted in the busbar or screwed in | TW 2.5-10 _ ED2479-ND 73.66.59 2002.2 ale = ED2506-ND 1.21 1.09 97) 2740.2 
the modular terminal in place of the terminal screw. They End Brackets — RoHS Compliant Qi 10 = ED2507-ND 5.77 5.20 4.62 | 2743.2 
serve to take up the test sockets type PS. Cross Connection Jumpers for 
TEST PLUGS: ES 35/2/K 7.5mm £D2481-ND 59 53 .47 | 2005.2 Tension Spring Terminal Blocks 
Test plug type PS serve for the final testing of finished pee am uae pee ae 201 2.5/10 — ED2520-ND@ 5.27 4.74 4.22 | 3718.8 
wired terminal strips. Test Sockets ZQl 4/10 ol ED2522-ND 5.71 5.15 4.57 | 3728.8 
cROSS-CONNECTION SYSTEMS: STB 14/2.3 = £D2482-ND 34 31.27 | 2006.0 ate = BOSSE 85 60 62/8720.8 
Q- Gross connection; QI - For cross connections the | $18 8.5/2.3 _ EEE oh lai | 200 : Marker Strips 
cross connection bar, connection sleeve and fixing screw Test Plug SB5/0 Blank Strip/10 5mm [ED eoCuNoe, «55 50.44) 24800 
are already captively mounted with the corresponding SB 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm | ED2487-ND 55 .50 .44 | 2036.0(1-10) 
number of poles. PS 2.3 _— ED2483-ND 2.89 2.60 2.31 | 2007.0 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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pa es DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — MT 1.5 Fig. 2— MTTB 1.5 Fig. 3 — MBK 3/E-Z Fig. 4 — MBK 5/E-Z 

* Termination Block Width: 4.2mm * Termination Block Width: 4.2mm * Termination Block Width: 5.2mm * Termination Block Width: 6.2mm 

¢ Terminations per Linear Meter: 476 * Terminations per Linear Meter: 952 * Terminations per Linear Meter: 384 * Terminations per Linear Meter: 322 
Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 28-12 AWG 3 Wire Size (UL): 26-10 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 154 Current Approval (UL): 15A © Current Approval (UL): 20A * Current Approval (UL): 30A 


Fig. 5 —UK1.5N . Fig. 6 — UK 2.5N Fig. 7 —UK5N . Fig. 8 —UK6N 


* Termination Block Width: 4.2mm * Termination Block Width: 5.2mm * Termination Block Width: 6.2mm p * Termination Block Width: 8.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 476 * Terminations/Linear Meter: 384 * Terminations/Linear Meter: 322  Terminations/Linear Meter: 242 
* Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 30-12 AWG * Wire Size (UL): 30-10 AWG Wire Size (UL): 26-8 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V = * Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 15A * Current Approval (UL): 20A * Current Approval (UL): 30A Ny * Current Approval (UL): 50A 


Fig. 9 —UK10N Fig. 10 —UKK 5 Fig. 11 —SLKK5 . Fig. 12 — DIK 1.5 


* Termination Block Width: 10.2mm * Termination Block Width: 6.2mm ] y * Termination Block Width: 6.2mm ea (me * Termination Block Width: 6.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 196 * Terminations/Linear Meter: 644 * Terminations/Linear Meter: 805 Wire Size (UL): 30-14 AWG 


Wire Size (UL): 24-6 AWG * Wire Size (UL): 26-10 AWG 6 7 \) | © Wire Size (UL): 26-10 AWG . .! * Voltage Approval (UL): 300V 
+ Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V I * Current Approval (UL): 154 
* Current Approval (UL): 65A. Current Approval (UL): 30A = * Current Approval (UL): 30A 


Fig. 13 — DIKD 1.5 Fig. 14 — UDK 4 2 Fig. 15 — UK 4 


* Termination Block Width: 6.2mm * Termination Block Width: 6.2mm « Termination Block Width: 6.2mm 
Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 30-10 AWG : 716: * Wire Size (UL): 28-12 AWG 

+ Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 15A. i © Current Approval (UL): 30A i * Current Approval (UL): 20A 


Fig. 16 — UK 5-HESI Fig. 17 — UKK 5-HESI i Fig. 18 — UK 6.3-HESI 


* Termination Block Width: 8.2mm Termination Block Width: 8.2mm é . Termination Block Width: 10.2mm 
Wire Size (UL): 26-10 AW * Wire Size (UL): 24-8 AWG * Wire Size (UL): 26-8 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V f x * Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 6.3A * Current Approval (UL): 30A J i © Current Approval (UL): 25A 


Terminal Blocks 


Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. 

Fig.| Series Part No. il 10 | Part No. Fig.| Series Part No. 1 10 | Part No. Fig.| Series Part No. 1 10 | Part No. 

1 [MT 1.5 277-1506-ND 2.16 ‘1.86 / 3100305] | 11] SLKK5 277-1521-ND 10.02 8.59 | 0461018] | 16 | UK 5-HESILED 24 277-1559-ND 12.17 10.43 | 3004126 

2_|MTTB 1.5 277-1483-ND_ 5.27 4.52 | 1414129] | 12 | DIK 1.5 277-1543-ND 5.32 4.56 | 2715966 UKK 5-HESI (5x20) 277-1569-ND 14.89 13.70 | 3007204 

3 | MBK 3/E-Z 277-1481-ND =. 2.63 -2.25 | 1413036 DIKD 1.5 277-1544-ND 9.27 7.94] 2715979 UKK 5-HESI (6.3x32) 277-1570-ND 15.59 14.35 | 3007217 

4 | MBK 5/E-2 277-1480-ND_— 2.53 2.17 | 1402940] | 43 | pIKD 1.5-TG 277-1564-ND 9.70 8.31 | 2774237) | 4, | UKK 5-HESILA 250 (5x20) | 277-1571-ND 22.21 20.44 | 0711629 

A UETEN HTD tes = —— DIKD 1.5-2D 277-1565-ND 11.35 9.72 | 2716512 UKK 5-HESILED 24 (6.3x32) | 277-1572-ND 22.26 20.48 | 0711632 

5 7-1499- ‘ i 7 A 1573+ 
UDK 4 977-1576-ND 4.25 3.64] 2775016 UKK 5-HESILA 250 (6.3x32) | 277-1573-ND 23.15 21.30) 0711616 

7 |UK5N 277-1501-ND 1.90 1.63 3004362) | 14 i cama 

8 \UKEN O77-41502.ND 258 2.21 | 3004504 UDK 4-TG 277-1554-ND 4.85 4.16 | 2777014 UKK 5-HESILED 24 (5x20) | 277-1574-ND 20.99 19.32 | 3026654 

9 |UK10N 277-1503-ND 3.39 2.90 | 3005073 15 | UK 4-TG 277-1556-ND 4.79 4.10 | 2812018 UK 6.3-HESI 277-1560-ND 9.81 8.40] 3004171 

qo | UKK 5 27-1491-ND 5.17 4.43] 2774017 | | 4¢ | UK S-HESI 277-1557-ND 7.87 6.75 | 3004100) | 18 | UK 6.3-HESILED 24 277-1561-ND 12.15 11.18 | 3004265 
UKK 5-TG 277-1563-ND 12.70 _ 10.88 | 3007042 UK 5-HESILA 250 277-1558-ND 12.17 10.43 | 3004142 UK 6.3-HESILA 250 277-1562-ND 12.15 11.18 | 3004249 

Accessories Marker Strip: U=Unprinted P = Printed 

Marker 
Digi-Key Grounding End Spacer Spacer Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Strip Marker End 

Fig| Series Part No. Block Cover Cover Plate Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge Ue: Pen Screwdriver Bracket DIN Rail 

1 [MT15 277-1506-ND | 277-1507-ND | 277-1508-ND — 277-1494-ND = AB | 277-1474-ND [277-1477-ND| 277-1485-ND | 277-1509-ND 

2|mmme1s — |277-1483-ND) = — —|277-1495-N| 277-1496-ND | 277-1497-ND] = — = — — |277-t494¢-n0] AB | 277-1474-ND [277-1477-ND| 3/2 T485-ND | 277-1509-ND 

5 277-1523-ND | 277-1510-ND 

3 |MBK 3/E-Z 277-1481-ND | 277-1482-ND | 277-1484-ND = 277-1488-ND | 277-1486-ND | DH, L | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1485-ND | 277-1509-ND 

4 |MBK 5/E-Z 277-1480-ND | 277-1520-ND | 277-1484-ND — 277-1514-ND | 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1485-ND | 277-1509-ND 

5 [UKTSN 277-1504-ND | 277-1505-ND | 277-1493-ND 277-1494-ND = C P,Q | 277-1474-ND [277-1477-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 

6 |UK2.5N 277-1499-ND | 277-1517-ND | 277-1493-ND 277-1488-ND | 277-1486-ND | DH, L | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 

7 |UKSN 277-1501-ND | 277-1518-ND | 277-1498-ND 277-1514-ND | 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 

8 |UK6N 277-1502-ND | 277-1519-ND | 277-1498-ND 277-1515-ND | 277-1512-ND | F J,N | 277-1474-ND |277-1479-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 

9 [UK 10N 277-1503-ND | 277-1500-ND | 277-1498-ND _ 277-1516-ND | 277-1513-ND | G_K, 0 | 277-1474-ND |277-1479-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 
UKK5 277-1491-ND | 277-1492-ND | 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = 277-1523-ND | 277-1510-ND 

10 |UKK 5-16 977-1563-ND| = — — as = = 277-1550-ND | 277-1549-ND | 277-1514-NDJ 277-1511-ND | EI, M | 277-1474-ND = = = 

11 [SLKK5 277-1521-ND = 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = = 277-1514-ND | 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 

12|DIK 15 277-1543-ND| = — = = — — je77-t540-nD}  — — | ar-tsta-np |S 1S45ND | em | 277-1474-no |277-1478-ND] — — = 
DIKD 1.5 277-1544-ND _ _ _ a 277-1541-ND _ _ 277-1514-ND pene E  1,M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ _ 

13 /DIKD 15-16 |277-1564-ND} = — _ = — — jorrtsat-nn}  — — fe sae ND | ELM | 277-1474-ND |277-1478-ND] — — = 
DIKD 1.5-2D | 277-1565-ND _ a _ _ 277-1541-ND _ _ 277-1514-ND cr 1S ND E  |,M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ a 
UDK 4 277-1576-ND = 277-1550-ND | 277-1549-ND| 277-1514-ND 

14) DK 4-16 977-1854-ND _ 977-1545-ND _ _ _ oe ee a 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ _ 

15 [UK 4-TG 277-1556-ND — 277-1498-ND — = 277-1542-ND = = = 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND [277-1478-ND — = 
UK 5-HESI 277-1557-ND 
UK 5- 

16] HESILA250 | 277-1558-ND 277-1548-ND | FJ, N | 277-1474-ND |277-1478-ND _ a 
UK 5- 

HESILED 24 | 277-1559-ND 
UKK 5-HESI 

(5x20) 277-1569-ND 
UKK 5-HESI 

(6.3x32) 277-1570-ND 
UKK 5-HESILA 

147) 250 (5x20) | 277-1571-ND 
UKK 5-HESILED 277-1568-ND _ F  J,N | 277-1474-ND |277-1478-ND _ _ 

24 (6.3x32) | 277-1572-ND 
UKK 5-HESILA 
250 (6.3x32)_ | 277-1573-ND 
UKK 5-HESILED 
24 (5x20) ‘| 277-1574-ND 
UK6.3-HESI | 277-1560-ND 
UK 6.3- 

18) HESILED 24 |277-1561-ND 277-1513-ND | GK, O | 277-1474-ND |277-1479-ND _ _ 
UK 6.3- 

HESILA 250 | 277-1562-ND 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 335 


PHCENIX DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 
CONTA 


CT Accessories (Cont, 


Grounding Block End Cover Spacer Cover Spacer Plate Fixed Bridge Insertion Bridge 


Grounds connected wires to Covers open end of Covers open end of 2 level | Compensates for level offset For cross connections For cross connections between 
DIN rail terminal block terminal block and compensates | on closed end of 2 level between terminal blocks terminal blocks in wire entry 
for level offset terminal block in terminal center bridging cavity, 10 position, divisible 
cavity, 10 position, divisible 


Marker Pen Screwdriver End Bracket DIN Rail 
To label the unprinted Fully insulated blade shaft, Clamps terminal blocks into place on DIN rail With elongated mounting holes 


marker strip straight blade design [eS 
— 2 aa) 


<= ==) 


15mm wide 35mm wide 


For 15mm wide DIN rail For 35mm wide DIN rail 5.5mm deep 7.5mm deep 
1 meter long 1 meter long 


Marker Strip ZBFM Type Fuse Plug 


Unprinted or printed, Fuse Plug for cartridge fuse 
will mark termination inserts 5x20mm, color: black, 
points 2 with LED/light indicator 


Use With TG 
Fuse Holders 


(Unprinted shown) Unprinted Printed 
Phoenix Phoenix 
Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.74 1.49 1.28 1413285 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 6.76 5.79 4.98 3100318 1.5mm for UK 277-1542-ND 1.23 1.05 91 3003224 
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm 277-1482-ND 6.07 5.20 4.48 1413117 Isolator Bridge Bar 
MBI SYE-Z:PE, 8.2mm lial Se0:ND B05 SBF 889" | Oteeoss Use with 1302338 277-1550-ND 585 5.09 4.33 | 0301505 
USLKG 1.5 N, 4.2mm 277-1505-ND 15.07 12.91 11.10 3005853 Bridge Bar Isolator 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 7.65 6.55 5.64 0441119 g 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND 7.30 6.25 5.38 0441504 Use with 0301505 277-1549-ND 55 50 At 1302338 
USLKG 6 N, 8.2mm 277-1519-ND 8.22 7.05 6.06 0442079 Insertion Bridges 
USLKG 10 N, 10.2mm 277-1500-ND 8.94 7.66 6.58 3003923 EBL 10-5 277-1486-ND 2.62 2.28 1.94 2303132 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 12.56 11.56 10.18 2774211 EB 10-6 277-1511-ND 4.20 3.65 3.11 0201139 
End Covers EB 10-8 277-1512-ND 5.20 4.52 3.85 0202138 
D-MT 1.5 277-1508-ND 64 55 A7 3100321 EBS 10-8 277-1548-ND 5.01 4.36 3.71 3118135 
D-MTTB 1.5 277-1495-ND 1.01 87 75 3002665 EB 10-10 277-1513-ND 6.96 6.05 5.15 0203137 
D-MBK/E 277-1484-ND .78 67 58 1415021 EB 56-18 277-1566-ND 53.31 49.05 43.19 3009299 
DUK 25 277-1493-ND 1.04 89 77 | 3001022 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 153.20 140.95 124.10 | 3009367 
D-UK 4/10 277-1498-ND 106 ‘ot 79 ~| 3003020 EB 80-DIK BU 277-1546-ND 41.25 37.95 33.42 | 2715940 
D-UKK 3/5 277-1487-ND 1.61 1.38 1.19 2770024 EB 80-DIK RD 277-1547-ND 41.25 37.95 33.42 2715953 
D-UDK RELG 277-1545-ND 1.13 97 83 2777027 Marker Pen 
DUpKS eile) SITEND, TAS = 12s SO Sa ELTON: M-PEN, black 277-1474-ND 11.54 10.62 9.35 | 1051993 
Spacer Covers Screwdrivers 
are era Ze SS Se | ee re a ar 
2 SZS 0.6 x 3.5 277-1478-ND 9.99 9.20 8.10 1205053 
Spacer Plates SZS 1.0 x 4.0 277-1479-ND 15.09 13.89 12.23 | 1205066 
DP-MTTB 1.5, 2mm. 277-1497-ND 1.13 97 83 3002681 
DP-UKK 3/6, 2.5mm 277-1489-ND 1.19 1.02 88 | 2770794 enone 
Fixed Brid. E/MK 1, 6mm 277-1485-ND 1.09 98 81 1421659 
ee E/NS 35 N, 9.5mm 277-1523-ND 1.31 1.13 97 __| 0800886 
FBRN 10-4N 277-1494-ND 6.37 5.54 471 3001624 DIN Rail. 
FBRI 10-5 N 277-1488-ND 8.82 7.67 6.52 | 2770642 bid 
FBRI 10-8 N 277-1568-ND 9.35 8.13 6.92 2772080 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 8.33 7.67 6.75 5602099 
FBI 10-6 277-1514-ND 7.30 6.35 540 | 0203250 NS 36/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 8.28 7.62 7.29 | 5602100 
FBI 10-8 277-1515-ND 8.79 7.64 6.50 | 0203263 Fuse Plugs 
FBI 0-10 ZEN) 1140 9.91 8.43 | 0203276 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 10.51 9.00 7.74 | 0921053 
Partition Plates ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 11.48 10.57 9.30 0921037 
2mm for DIK 277-1540-ND 1.58 1.35 1.16 1413272 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 3.86 3.31 2.85 0921011 
Phoenix 
Digi-Key Price Each Contact 
Style Description Part No. | 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A ZBFM 4/WH: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND 8.12 7.06 6.01 0803579 
B ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 12.70 11.04 9.39 0800268 
A ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 9.04 7.86 6.69 0800734 
Cc ZB 4: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.50 1.30 1.11 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND 84 73 63 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND 84 73 63 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND .92 .80 68 1052002 
G ZB 10: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.40 1.22 1.04 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.30 1.13 .97 1050017:0001 
| ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.30 1.13 .97 1051016:0001 
J ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 1.99 1.73 1.48 1052015:0001 
K ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 2.02 1.76 1.50 1053014:0001 
L ZB 5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.30 1.13 .97 1050017:0011 
M ZB 6, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.30 1.13 97 1051016:0011 
N ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 1.99 1.73 1.48 1052015:0011 
ie} ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 2.02 1.76 1.50 1053014:0011 
Pp ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 2.05 1.78 1.52 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 2.05 1.78 1.52 0805807:0011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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pS es Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers 


--C 

rl c 
oF baled i aft 
= ; ode ° | 
D+ Ctx DJ LA oly A A De Ll" 
Specifications: a B eo Specifications: Specifications: 


UL: 125V @ 4A, 20-28AWG Specifications: Specifications: UL: 300V @ 8A, 14-30AWG UL: 300V @ 8A, 14-30AWG 
IEC: 100V @ 4A, 20-28AWG Color: Green UL: 125V @ 4A IEC: 80V @ 4A Color: Green | UL: 125V @ 4A IEC: 80V @ 4A Color: Green IEC: 125V @ 8A, 16-28 AWG Color: Green IEC: 125V @ 8A, 16-28AWG Color: Green 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
UL: 300V @ BA, 14-30AWG UL: 300V @ 8A, 16-30AWG UL: 300V @ 8A, 16-28AWG UL: 300V @ BA 
IEC: 125V @ 8A, 16-28AWG Color: Green IEC: 160V @ 8A, 16-28AWG Color: Green IEC: 160V @ 8A, 16-26AWG Color: Green IEC: 125V @ 8A Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | Part No. ll 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block Plug 8 | 3.81 [26.67 |31.27| 23 |277-1197-ND 7.95 6.81 5.86 | MCVR 1.5/8-ST-3.81 1827185 
2) 25] 25 | 56 | 1.55 ]277-1430-ND 228 195 1.68] FK-MC05/2-ST-25 1881325| | 9 | 3.81 |30.48| 35.08] 23 |277-1198-ND 896 7.68 6.60 | MCVR 1.5/9-ST-3.81 1827198 
3 | 25 | 5.0 | 81 | 1.55 }277-1431-ND 3.43. 2.94 2.53 | FK-MC 0.5/3-ST-2.5 1881338 | | 10 | 3.81 |34.29| 38.89] 2.3 |277-1199-ND 9.93 8.50 7.31 MCVR 1.5/10-ST-3.81 1827208 
4 | 25 | 7.5 | 10.6 | 1.55 |277-1432-ND 4.56 = 3.91 3.36 | FK-MC 0.5/4-ST-2.5 1881341 | | 41 | 3.81 |38.10| 42.70] 23 |277-1200-ND 10.94 9.37 8.05 MCVR 1.5/11-ST-3.81 4827211 
5 | 25 | 10.0 | 13.1 | 1.55 |277-1433-ND 5.70 4.88 4.20 | FK-MC 0.5/5-ST-2.5 1881354 | | 42 | 3.81 [41.91 | 46.51] 23 |277-1201-ND 11.95 10.23 _ 8.80 | MCVR 1.5/12-ST-3.81 1827224 
8 | 25 | 12.5 | 15.6 | 1.55 |277-1434-ND 6.84 5.86 __5.04 | FK-MC 0.5/6-ST-2.5 1881367 | [43] 3.81 [45.72 /5032| 23 |277-1202-ND 1291 11.06 9.51| MCVR 1.5/13-ST-3.81 1827237 
7 | 25 ) 15.0 | 18.1 | 1.55 |277-1435-ND 798 6.83 5.87 | FK-MC 0.5/7-ST-2.5 1881370 | | 44 | 3.81 | 49.53 | 5413] 2.3 |277-1203-ND 13.93 11.92 10.25] MCVR 1.5/14-ST-3.81 1827240 
: 38 a ae ie sae 1395 om on Eeucovestoe years 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94] 2.3 |277-1204-ND 14.93 12.78 10.99| MCVR 1.5/15-ST-3.81 1827253 
40 | 25 | 22.5 | 25.6 | 1.55 ]277-1438-ND 11.40 9.76 8.40 | FK-MC 0.5/10-ST-2.5 taat4o | 18138! [97-15 neo i 15.91 j Be ee ie a 1827266 
11] 25 | 25.0 | 28.1 | 1.55 ]277-1439-ND 12.54 10.74 9.23 | FK-MC 0.5/11-ST-2.5 1881419 Le oo ne SORBET OF) OP NNnaT eek ee. 
12 | 25 | 27.5 | 30.6 | 1.55 |277-1440-ND 13.68 11.71 _ 10.07 | FK-MC 0.5/12-ST-2.5 1881422 ae aa ben co ere ae a3 a en em eoea eee 
ses y;os Te 8? =A Smm Connector Header Bight Avate. 5 qaiaae| | 4 | 381 | 1143) 16.03| 23 |277-1904-ND 771-661 5.68] FRONT-MC 1.5/4-ST-3.81 | 1850686 
a \o¢|so || o> Seietom oa ss gelMcoRaeos teeias1 | | 5 | 3:81 [15.24] 19.84] 23 |277-1905-ND 9.65 8.26 7.11) FRONT-MC 1.5/5-ST-3.81 | 1850699 
1105/75 |119| 22 Geel 196 117 101 /Mcosa-G25 tesi4e4| | 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65] 23 |277-1906-ND 12.01 10.29 8.85 | FRONT-MC 1.5/6-ST-3.81__|1850709 
5 |25 1/100 /144| 22 lov7-1444-nD 166 143 123/MC05/5-C-25 4gai477| | 7 | 381 [22.86] 27.46] 23 |277-1907-ND 1350 11.56 9.94] FRONT-MC 1.5/7-ST-3.81 | 1850712 
6 |25 1125) 1691 22 |o77-1445-ND 198 170 146/MCO5/6-C-25 4g81480| | 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27) 2.3 |277-1908-ND 15.40 13.19 11.34] FRONT-MC 1.5/8-ST-3.81 | 1850725 
7125 1150 11941 32 177A44GND 2B 195 168 | MC 05/7-6-25 7g81493| | 10 | 3.81 | 34.29] 38.89| 2.3 |277-1910-ND 19.25 16.48 14.17] FRONT-MC 1.5/10-ST-3.81 |1850741 
3 |25 1175 |219| 22 lo77-1447-ND 260 «223 «192/Mc05/8-C-25 481503 | |12 | 3.81 [41.91 [46.51] 2.3 |277-1912-ND 23.11 19.79 17.02 | FRONT-MC 1.5/12-ST-3.81__ | 1850767 
9 | 2.5 | 20.0 | 24.4} 2.2 |277-1448-ND 2.91 2.50 2.15 | MC 0.5/9-G-2.5 1881516 Fig. 8 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
10 | 25 | 225 | 269] 22 |277-1449-ND 3.28, -2.77 2.38) MC 0.5/10-G-2.5 1881529 | ~3 | 3.81 | 7.62 [12.22] 23 ]277-1323-ND 460 3.94 3.39] FK-MCP1.5/3-ST-3.81 1851054 
11 | 25 | 25.0 | 294] 22 |277-1450-ND 3.54 3.03 2.61 | MC 0.5/11-G-2.5 1881532] | 4 | 3.81 |11.43| 16.03) 23 |277-1324-ND 6.19 5.30 4.56 | FK-MCP 1.5/4-ST-3.81 1851067 
12 | 25 | 27.5 | 34.9 | 22 |277-1451-ND 3.86 3.31 2.85 | MC 0.5/12-G-2.5 1881545] | 5 | 3.81 | 15.24] 19.84] 2.3 |277-1325-ND 7.70 6.60 5.67] FK-MCP 1.5/5-ST-3.81 1851070 
Fig. 3 — 2.5mm Connector Header — Vertical 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1326-ND 9.24 7.91 6.80 | FK-MCP 1.5/6-ST-3.81 1851083 
2) 25] 25 | 69 | 22 |277-1452-ND 71 61 «53 | MCV0.5/2-G-2.5 7981558| | 7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1327-ND 10.81 9.26 __7.96 | FK-MCP 1.5/7-ST-3.81 1851096 
3| 25 | 50 | 94) 22 |277-1453-ND 103 88  .76|/MCV0.5/3-G-2.5 1881561| | 8 | 3.81 |2667/31.27/ 23 |277-1328-ND 1236 10.59 9.10] FK-MCP 1.5/8-ST-3.61 1851106 
4| 25 | 75 | 119] 22 |277-1454-ND = 1.36 1.17 1.01 | MCV 0.5/4-G-2.5 1881574] | 9 | 3.81 |30.48 | 35.08) 2.3 |277-1329-ND 13.85 11.86 10.20 | FK-MCP 1.5/9-ST-3.81 1851119 
5 | 25 | 10.0) 144] 22 |277-1455-ND 1.66 1.43 1.23 | MCV 0.5/5-G-2.5 1881587 | | 10 | 3.81 |34.29| 38.89) 2.3 |277-1330-ND 15.43 13.21 11.36 | FK-MCP 1.5/10-ST-3.81 1851122 
6 | 2.5 | 12.5 | 16.9 | 2.2 |277-1456-ND 1.98 1.70 1.46 | MCV 0.5/6-G-2.5 1881590 | | 142 | 3.81 | 41.91 | 46.51] 23 |277-1332-ND 18.51 15.85 13.63 | FK-MCP 1.5/12-ST-3.81 1851148 
8 | 25 | 175 | 21.9] 22 |277-1458-ND 260 223 1.92]/MCV05/8-G-25 1881613 Fig. 9 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
9 | 25 | 200 | 24.4) 22 |277-1459-ND 291 250 2.15|MCV0.5/9-G-2.5 1881626 
10] 25 | 225 | 269) 22 |277-1460-ND 308 264 227|MCV0.5/10-G-2.5 assieao | | Fae oe el ae poe OU separ 
11] 25 | 25.0 | 294] 2.2 |277-1461-ND 3.54 3.03 2.61 | MCV0.5/11-G-2.5 1881642] | 4 | 3's1 |ai.4al4eea| 26 lov7-tooa-nD iar Ada 103008 
12 | 25 | 275 | 31.9 | 22 |277-1462-ND 3.86 3.31 2.85 | MCV 0.5/12-G-2.5 1881655 : ; f d d . : ; 
Fig 4 3.8tmm Connector Torina Block Plog eee = Bea 
2 7381) 381 |) 841) 23 ja77-1i6i-ND 184 158 1.36)MC15/2-ST-3.81 1803578 | 7 F491 2096/2806) 26 laSBTIIG) 208 195 1ee|MC157-G3at 1803329 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 23 |277-1162-ND 2.75 236 2.03] MC 1.5/3-ST-3.81 1803581) | 5 | 381/667 |31a7| 26 la77HeIDND) 259 225 191/MCi1seG381 4903399 
4 | 3.81 | 11.43] 16.03) 2.3 |277-1163-ND 3.65 313 2.69] MC 1.5/4-ST-3.81 1803594 : : : ‘ : : : ; ; 
5 | 381 [1524/1984] 23 |277-1164-ND 461 395 3.40|MC1.5/5-ST-3.81 reoaeoa| | 9 | 3.81 /30.48 | 95.68) 26 agi = 2.05 253 2.18) MC 1.5/9-6-2.81 a 
6 |a8i1905|23e5| 23 SaeneenIn| 549 470 404|MC1S/e@ST-a81 tg03617| | 19 | 3.81 |34.29| 39.49) 26 ]277-1214-ND 3.24 2.78 2.39| MC 1.5/10-G-3.81 1803358 
7 1381 12088 2746 23 leSnReN) 64a S65 477 1MC1 EIST al fe0a6201 {11 [3.81 [38.10 | 43.90] 2.6 |277-1215-ND 3.58 3.06 2.64 | MC 1.5/11-6-3.81 1803361 
3 | 381 |o667 | 3127/ 23 lovz-t1e7-ND 730 625 538 /MC15/8-ST-3 81 4803633 | | 12 | 3.81 [4191] 47.11] 26 |277-1216-ND 390 334 2.88]/MC1.5/12-G-3.81 1803374 
9 |381/3048|3508/ 23 lov7-116@-ND 831 7412 612/MC15/9-ST-3.81 4803646 | | 13 | 3.81 |45.72|50.92| 26 |277-1217-ND 4.28 3.62 3.11] MC 1.5/13-G-3.81 1803387 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89] 23 |277-1169-ND 918 7.86 6.76 | MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 | | 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73) 26 [277-1218-ND = 4.54 3.89 3.34 | MC 1.5/14-G-3.81 1803390 
11 | 3.81 | 38.10 | 42.70] 23 |277-1170-ND 10.15 8.69 __7.48 | MC 1.5/11-ST-3.81 1803662] | 15 | 3.81 / 53.34) 58.54) 2.6 |277-1219-ND 486 417 3.58 | MC 1.5/15-G-3.81 1803400 
12 [3.81 [41.91 | 46.51] 23 [277-1171-ND 11.06 947 8.15|MC1.5/12-ST-3.81 7803675 | | 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35] 26 |277-1220-ND 5.16 4.42 3.80 | MC 1.5/16-G-3.81 1803413 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32] 2.3 |277-1172-ND 11.91 10.20 8.77| MC 1.5/13-ST-3.81 1803688 Fig. 10 — 3.81mm Connector Header — Vertical 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13] 2.3 |277-1173-ND 12.91 11.06 9.51 | MC 1.5/14-ST-3.81 1803691} [2 | 3.81] 381 | 901] 26 ]277-1221-ND 64.55.47 | MCV 15/2-6-3.81 4803426 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94] 2.3 |277-1174-ND 13.84 11.85 10.19 | MC 1.5/15-ST-3.81 1803701 3 | 3.81 | 7.62 | 12.82] 2.6 |277-1222-ND 98 84 .72.| MCV 1.5/3-G-3.81 1803439 
16 | 3.81 | 57.15 | 61.75} 2.3 |277-1175-ND 14.75 12.63 10.86 | MC 1.5/16-ST-3.81 1803714 4 | 3.81 111.43 | 16.63) 2.6 |277-1223-ND 1.31 1.13 97 | MCV 1.5/4-G-3.81 1803442 
Fig. 5 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44] 2.6 |277-1224-ND 1.60 1.37. 1.18 | MCV 1.5/5-G-3.81 1803455 
2 7381] 381 | 841] 23 [277-1176-ND 200 172 148]MCVW1.5/2-ST-3.81 1826979 | | 6 | 3.81 |19.05 | 24.25| 2.6 |277-1225-ND 1.94 1.66 1.43 | MCV 1.5/6-G-3.81 1803468 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 23 |277-1177-ND 299 256 2.20] MCVW1.5/3-ST-3.81 1826982| | 7 | 3.81 [2286/2806] 26 |277-1226-ND 228 1.95 1.8|MCV1.5/7-G-3.81 1803471 
4 | 3.81 | 11.43] 16.03) 2.3 |277-1178-ND 3.95 3.39 2.91 | MCVW 1.5/4-ST-3.81 1826995] | g | 3.81 |2667|3187) 26 |277-1227-ND 256 220 1.89|MCV15/8-G-3.81 4803484 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 /277-1179-ND 4.98 4.26 3.67 | MCVW 1.5/5-ST-3.81 1827004 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68] 2.6 |277-1228-ND 2.95 2.53 2.18) MCV 1.5/9-G-3.81 1803497 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1180-ND 5.95 5.10 4.38 | MCVW 1.5/6-ST-3.81 1827017 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49) 2.6 |277-1229-ND 3.24 978 2:39 1803507 
7 [3.81 | 22.86 [27.46] 23 [277-1181-ND 695 595  5.12|MCVW1.5/7-ST-3.81 1827020] | 11 | 3.81 |38.10 | 43.30| 26 |277-1230-ND 3.58 3.06 2.64 4803510 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.27) 2.3 |277-1182-ND 7.95 6.81 5.86 | MCVW 1.5/8-ST-3.81 1827033 | [413.81 1419114741] 26 |2774031-ND 3:93. 3.36. 2.89 1803523 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 |277-1183-ND 896 7.68 6.60 | MCVW1.5/9-ST-3.81 1827046 | | 43 | 381 |4572|5092| 26 |277-1232-ND 423 362 341 4803536 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89] 2.3 |277-1184-ND 9.93 8.50 7.31 | MCVW 1.5/10-ST-3.81 1827059 1033- 
41 | 3.81 | 38.10 | 42.70] 2.3 |277-1185-ND 10.94 9.37 _8.05 | MCVW 1.5/11-ST-3.81 1827062 ie Ee ey a oe eleva oe ee a MCV 15/15-6-3.81 beter 
42 | 3.81 [41.91 | 46.51| 2.3 [277-1186-ND 11.95 10.23 8.80 | MCVW 1.5/12-ST-3.81 1827075| | 46 | 381 /5745|6235| 26 |277-1235ND 516 442 380/MCV15/16-C-3.81 4803565 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32] 2.3 |277-1187-ND 12.91 11.06 9.51 | MCVW 1.5/13-ST-3.81 1827088 Pigs d 7 = am Conkociar Tr caninal Ginck Pia 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13] 2.3 |277-1188-ND 13.93 11.92 10.25 | MCVW 1.5/14-ST-3.81 1827091 9 9 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94] 2.3 |277-1189-ND 14.93 12.78 10.99 | MCVW 1.5/15-ST-3.81 qs27io1} | 2 | 50 | 5 | 10 | 25 ]277-1000-ND 1.58 1.35 1.16 | MSTB 2.5/2-ST 1754449 
16 | 3.81 [57.15 |61.75| 2.3 |277-1190-ND 15.91 13.63 11.72 | MCVW 1.5/16-ST-3.81 1827114 7 f ie 16 ae ee a eH ne Wee Sener a 
> yaar; an 8a Fig. 8 aan Connector Terminal Block P rua 5 | 50) 20 | 25 | 25 |277-1003-ND 3.94 338  290/MSTB2.5/5-ST 1754504 
81 | 3.81 | 8.41) 2. mee : ; ; 5/2S1-3.81 1827127) | 6 | 50 | 25 | 30 | 25 |277-1004-ND 473 4.05 3.48 | MSTB2.5/6-ST 1754520 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22] 23 |277-1192-ND 299 256 2.20) MCVR 1.5/3-ST-3.81 1827130 : : - : : : 
4 | 3.81) 11.43] 16.03] 2.3 |277-1193-ND 395 339 2.91) MCVR 1.5/4-ST-3.81 1927143] | 7 | 5.0 | 30 | 35 | 25 )277-1005-ND = 5.53 4.73 4.07 | MSTB 2.5/7-ST 1754546 
5 | 3.81) 15.24] 19.84] 23 |277-1194-ND 498 4.26 3.67) MCVR 1.5/5-ST-3.81 1827156; | 8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1006-ND = 6.31 5.41 4.65 | MSTB 2.5/8-ST 1754562 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1195-ND 5.95 5.10 4.38 | MCVR 1.5/6-ST-3.81 1827169) [|_9 | 50 | 40 | 45 | 25 |277-1007-ND 710 6.08 5.23 | MSTB 2.5/9-ST 1754588 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46| 2.3 |277-1196-ND 6.95 5.95 __5.12 | MCVR 1.5/7-ST-3.81 1827172 (Continued) 
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PHOENIX 
CONTACT 


cs 


Specifications: 
UL: 300V @ 8A 
IEC: 125V @ 8A Color: Green 


kB 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont.) 
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Be 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


8.3 
Specifications: 
UL: 300V @ 12A, 12-30AWG 
IEC: 320V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 
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ere 
Specifications: 

UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-26AWG 
IEC: 320V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B C D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
to; 50 | 45 | 50 | 25 [277-1008-ND 789 676 5.81|MSTB2.5/10-ST 1754601] | 7 | 5.0 | 30 | 35 | 25 |277-1884-ND 16.71 14.31 12.31 | FRONT-MSTB 2.5/7-ST 1779466 
11 | 5.0 | 50 | 55 | 25 |277-1009-ND 8.68» 7.43. 6.39 | MSTB 2.5/11-ST 1754627| | 10] 5.0 | 45 | 50 | 25 |277-1932-ND 23.83 20.40 17.54] FRONT-MSTB2.5/10-ST | 1779495 
1215.0 | 55 | 60 | 25 (2AOMEND) 9.46 8.10 6.97 | MSTB2.5/12-ST 1754643) | 12] 5.0 | 55 | 60 | 25 [277-1933-ND 28.59 24.48 21.05 | FRONT-MSTB2.5/12-ST___|1779518 
Fig. 11 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug Fig. 14 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 
; 28 ae o's ee pee NO ND one Pe iv Hee oe ere us torre 2 | 5.08 | 5.08 [10.16] 2.54 [277-1934-ND 4.78 4.09 3.52] FRONT-MSTB 2.5/2-ST-5.08 | 1777280 
4 | 508 | 1524/2092! 254 lov7-1019-ND 315 «270 232 | MSTB2.5/4-ST-5.08 4757095 | | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 ]277-1935-ND 7.14 6.11 5.26 | FRONT-MSTB 2.5/3-ST-5.08 |1777293 
5 |5.08|2032|2540| 254 |277-1014-ND 394 338 290|MSTB25/5-ST-5.08 4757048 | | 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1936-ND 954 8.17 7.02| FRONT-MSTB 2.5/4-ST-5.08 | 1777303 
6 | 5.08 | 2540 | 30.48| 254 |277-1015-ND «4.73 ~—«4.05~—«3.48 | MSTB 2.5/6-ST-5.08 4757051| | 5 | 5.08 | 20.32 | 25.40) 2.54 |277-1937-ND 11.91 10.20 8.77| FRONT-MSTB 2.5/5-ST-5.08 | 1777316 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56| 2.54 [2771016-ND 5.53 473  4.07|MSTB2.5/7-ST-5.08 1757064| | 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1938-ND 14.33 12.27 10.55 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST-5.08_| 1777329 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64| 2.54 /277-1017-ND 6.31. 5.41. 4.65 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 1757077| | 7 | 5.08 | 30.48 | 36.56] 2.54 |277-1888-ND 16.71 14.31 12.31 | FRONT-MSTB 2.5/7-ST-5.08 | 1777332 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 |277-1018-ND 7.10 6.08 5.23 | MSTB 2.5/9-ST-5.08 1757080) | 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64] 2.54 |277-1939-ND 19.09 16.34 14.05 | FRONT-MSTB 2.5/8-ST-5.08 |1777345 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1019-ND = 7.89. 6.76 5.81 | MSTB 2.5/10-ST-5.08 1757093 | | g | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1889-ND 21.46 18.38 15.80 | FRONT-MSTB 2.5/9-ST-5.08 | 1777358 
41h eine feeae ones | cen! ROMN cce aa bao | Mera peracnepe desta] | 10 | 5.08 | 45:72 | 50.80] 2.54 J277-1940-ND 23.83 20.40 17.54 | FRONT-MSTB 2.5/10-ST-6.08 | 1777361 
: : = Fids12 = Sam Connecior THianI/GIOcR Flag = — 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 ]277-1890-ND 26.24 22.46 19.32 | FRONT-MSTB 2.5/11-ST-5.08 |1777374 
Fp Sa oe ERE) 317 1.95 |MVSTER SDT Tremoie| [12 | 5.08 | 65.88 | 60.96] 2.54 |277-1941-ND__ 28.59 _24.48 21.05 | FRONT-MSTB 2.5/12-ST-6.08 | 1777387 
3} 50] 10 | 15 | 25 |277-1030-ND 2.74 235 2.02| MVSTBR 2.5/3-ST 1792029 Fig. 15 — 5mm Connector Terminal Block Plug 
4|50| 15 | 20 | 25 |277-1031-ND 366 314  2.70|MVSTBR 2.5/4-ST 1792032| | 2] 5.0 | 5 | 101] 255 ]277-1891-ND 163 1.40 1.20] FKC 2.5/2-ST 1910351 
5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1032-ND 4.58 3.92 3.37 | MVSTBR 2.5/5-ST 1792045| | 3 | 5.0 | 10 | 151) 2.55 |277-1892-ND 245 210 1.81| FKC 2.5/3-ST 1910364 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1033-ND 5.48 4.69 4.03 | MVSTBR 2.5/6-ST 1792058 4 | 5.0 | 15 | 20.1 | 2.55 |277-1893-ND 3.28 2.81 2.42 | FKC 2.5/4-ST 1910377 
7 | 50] 30 | 35 | 25 [277-1034-ND 6.40 5.48 4.72 | MVSTBR 2.5/7-ST 1792061| | 5 | 5.0 | 20 | 251] 2.55 |277-1894-ND 4.09 3.50 3.01 | FKC 2.5/5-ST 1910380 
a a ie ce a ee oe ive pene nen 6 | 5.0 | 25 | 301 | 2.55 |277-1895-ND 471 4.04 3.47 | FKC 2.5/6-ST 1910393 
10/50 | 45 | 50 | 25 |277-1037-ND 9.14 7.83 6.73 | MVSTBR 2.5/10-ST tzeenno| | 8 | 50 | 95 | 401) 255 eee = B54 56D 4.82 | FC 25/857 ee 
11/50/50 | 55 | 28 lovz-toaeND 1005 861 740/MVSTBR28/11-ST 1792100 | | 10 | 5.0 | 45 | 50.1) 2.55 |277-1942-ND 8.16» 6.99 6.01 | FKC 2.5/10-ST 1910432 
72/50 55 | 60 | 25 |277-1039-ND 10.98 940 808|MVSTBR25/12-ST 4792113| |12| 5.0 | 55 | 60.1 | 255 |277-1900-ND 9.79 8.38 7.21 | FC 2.5/12-ST 1910458 
Fig. 12 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug Fig. 15 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 
2 | 5.08 | 5.08 ]1016| 254 ]277-1040-ND 1.83 1.57 1.35 | MVSTBR 2.5/2-ST-5.08 1792249| | 2 | 5.08 | 5.08 | 10.78] 2.85 ]277-1341-ND 185 1.59 ‘1.37 | FKC 2.5/2-ST-5.08 1873058 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 |277-1041-ND 2.74 +235 -—«-2.02 | MVSTBR 2.5/3-ST-5.08 1792252| | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.86) 2.85 |277-1342-ND 2.76 2.37 2.04 | FKC 2.5/3-ST-5.08 1873061 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32} 2.54 |277-1042-ND 3.66 3.14 2.70 | MVSTBR 2.5/4-ST-5.08 1792265 4 | 5.08 | 15.24 | 20.94] 2.85 |277-1343-ND 3.70 3.17 2.73] FKC 2.5/4-ST-5.08 1873074 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40] 2.54 )277-1043-ND 4.58 3.92 3.37 | MVSTBR 2.5/5-ST-5.08 1792278 6 | 5.08 | 25.40 | 31.10] 2.85 |277-1345-ND 5.54 4.74 4.08] FKC 2.5/6-ST-5.08 4873090 
: 8 Pe ace a ae ee aa ee een 8 | 5.08 | 25.56 | 31.26| 2.85 |277-1347-ND 7.38 6.82 __5.43| FKC.2.5/8-ST-5.08 1873113 
a | 5.08 | 35.56 | 40.64| 254 |277-1046-ND 7.31628 5.30/MVSTBR2.5/6-ST-5.08 [1792304] | & | OOF toe eae oe eee ited cde cle tkGoenoere na oe 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72| 2.54 |277-1047-ND 8.24 7.06 ~— 6.07 | MVSTBR 2.5/9-ST-5.08 1792317 i : 208 125 ; : i : : 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80| 2.54 |277-1048-ND 914 7.83 6.73 | MVSTBR 2.5/10-ST-5.08 1792320 Fig. 16 — 5mm Connector Header — Vertical 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88} 2.54 | 277-1049-ND 10.05 8.61 7.40 | MVSTBR 2.5/11-ST-5.08 1792333 2/150 5 10 | 2.5 |277-1073-ND 54 AB 40 | MSTBV 2.5/2-G 1753437 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1050-ND 10.98 9.40 _8.08 | MVSTBR 2.5/12-ST-5.08 1792346| | 3 | 50 | 10 | 15 | 25 |277-1074-ND ‘Bt 70~S0| MSTBV 2.5/3-G 1753453 
Fig. 13 — 5mm Connector Terminal Block Plug 4]}50] 15 | 20 | 25 |277-1075-ND 110 95  .81|MSTBV2.5/4-G 1753479 
2) 50) 5 10 | 2.5 |277-1051-ND 1.83 1.57 1.35 | MVSTBW 2.5/2-ST 1792524) | 5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1076-ND 1.38 1.18 1.02] MSTBV 2.5/5-G 1753495 
; aH ic 3 oe en aoa er be NEW eucer erat 6 | 50 | 25 | 30 | 25 |277-1077-ND 1.63 1.40 1.20 | MSTBV 2.5/6-G 1753518 
5 |\s0| 20 | 2 | 25 Gaieinal 463 392 a37|MvsTaW256ST t790883| | 7 | 50 | 30 | 35 | 25 [277-1078-ND 1.90 163 1.40) MSTBV 2.5/7-G 1753534 
8/50) 25 | 30 | 25 |277-4055-ND 548 469 403|MVSTBW25/6-ST 4790866; | 8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1079-ND 2.16 1.86 1.60 MSTBV 2.5/8-G 1753550 
7150130} 35-1 25 12774 056-ND 6405 484.72 | MVSTEW 2.5/7-ST 1792579 | 9 | 50 | 40 | 45 | 25 |277-1080-ND 245 210 1.81 | MSTBV2.5/9-G 1753576 
8 | 5.0 | 35 40 | 2.5 |277-1057-ND 731 626 5.39|MVSTBW 2.5/8-ST 1792582 10 | 5.0) 45 50 | 2.5 /277-1081-ND 270 2.32 1.99 | MSTBV 2.5/10-G 1753592 
9 | 50] 40 | 45 | 25 |277-1058-ND 824 7.06 6.07 | MVSTBW2.5/9-ST 1792595| | 11] 5.0 | 50 | 55 | 25 |277-1082-ND 3.00 257 2.21] MSTBV 2.5/11-G 1753615 
10} 5.0 | 45 | 50 | 25 |277-1059-ND 914 7.83 6.73 | MVSTBW 2.5/10-ST 1792605| | 12] 5.0 | 55 | 60 | 25 |277-1083-ND 3.28 —-2.81_—-2.42 | MSTBV 2.5/12-G 1753631 
11} 5.0 | 50 | 55 | 25 |277-1060-ND 1005 861 7.40 | MVSTBW 2.5/11-ST 1792618 Fig. 16 — 5.08mm Connector Header — Vertical 
12] 50 | 55 | 60 Fig: 135 ogmm te ee Block Pag 1782621! 5 J 5.08 | 5.08 | 10.16] 2.54 ]277-1128-ND 51.44.38] MSTBV 2.5/2-6-5.08 1758018 
: 3 | 5.08 |10.16 | 15.24) 2.54 |277-1129-ND 79 68 —.58| MSTBV 2.5/3-G-5.08 1758021 
2 | 5.08 | 5.08 | 10.16] 2.54 |277-1062-ND 183 1.57 1.35 | MVSTBW2.5/2-ST-5.08 1792757 | | 4 | «os |45.24 |90.90| 264 ROI) «= 10s «80a | MSTBV2.5/4-G-508 4758034 
3 | 5.08 |10.16 | 15.24] 2.54 |277-1063-ND 2.74 235 2.02 | MVSTBW 2.5/3-ST-5.08 1792760 | = | os |on39|2540| 264 EMG] 193 «444 oa | MSTBV2.8/5-G-508 apsani7 
4 | 5.08 |15.24 | 20.32| 2.54 |277-1064-ND 3.66 3.14 2.70 | MVSTBW 2.5/4-ST-5.08 4792773 : : 0) 2 : ; ‘ ; ‘ 
5 |508|2032|2540| 254 \o77-1065-ND 458 392  337)/MVSTBW25/5-ST-5.08 4790786 | |_6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1132-ND 1.55 1.33 1.15 | MSTBV 2.5/6-G-5.08 1758050 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1066-ND 5.48 4.69 4.03 | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 1792799 | | 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 2.54 ]277-1133-ND 183 1.57 1.35] MSTBV 2.5/7-G-5.08 1758063 
7 | 5.08 [30.48 | 35.56| 2.54 |277-1067-ND 640 548 4.72 |MVSTBW2.5/7-ST-5.08 1792809 | | 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1134-ND 2.09 1.79 1.54 | MSTBV 2.5/8-G-5.08 1758076 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64| 2.54 |277-1068-ND 7.31 6.26 5.39 | MVSTBW 2.5/8-ST-5.08 1792812| | 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1135-ND 2.35 2.02 1.73 | MSTBV 2.5/9-G-5.08 1758089 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 | 277-1069-ND 8.24 7.06 6.07 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 1792825 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80) 2.54 |277-1136-ND 260 2.23 1.92) MSTBV 2.5/10-G-5.08 1758092 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80) 2.54 | 277-1070-ND 9.14 7.83 6.73 | MVSTBW 2.5/10-ST-5.08 1792838 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1137-ND 2.89 248 2.13 MSTBV 2.5/11-G-5.08 1758102 
41 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1071-ND 10.05 861  7.40|MVSTBW2.5/11-ST-5.08 ‘| 1792841 eu = 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1072-ND 10.98 9.40 _ 8.08 | MVSTBW2.5/12-ST-5.08 1792954 | |12 1 5:08 | 55.88 | 60.95) 2.54 JEAMEINGSAND) _ 3.18 _2.70_2.82] MSTBV 2.6/12-6-5.08 LEsaHts 
Fig. 14 — 5mm Connector Terminal Block Plug Fig. 17 —'5mm Connector Header — Right Angle 
2150] 5 | 10 | 25 jov7-te81-ND 478 409 3.52] FRONT-MSTB 2.5/2-ST trait] | 2] 59) 5 | 10 | 25 j277-1088-ND 540 46 AO) MSTB 2.5/2-6 1754436 
3 | 50] 10 | 15 | 25 |277-1930-ND 714 6.11 5.26 | FRONT-MSTB 2.5/3-ST 1779424| | 3 | 5.0 | 10 | 15 ) 25 |277-1085-ND 81.70.60 | MSTB 2.5/3-G 1754452 
4|50|] 15 | 20 | 25 |277-1882-ND 954 817 7.02 | FRONT-MSTB 2.5/4-ST 1779437| | 4 | 5.0 | 15 | 20 | 25 [277-1086-ND 110 95 81. | MSTB2.5/4-G 1754478 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1931-ND 14.33 12.27 10.55 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST 1779453 (Continued) 
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CONTACY Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont.) 
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15.24 = 277-1944-ND 
277-1945-ND b 
Specifications: a7 ——47- T7.62k +! 
UL: 300V @ 12A Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
IEC: 320V @ 10A UL: 300V @ 10A IEC: 250V @ 10A UL: 600V @ 30A, 10-30AWG UL: 600V @ 30A, 10-24AWG UL: 600V @ 30A IEC: 400V @ 20A 
Color: Green Color: Green IEC: 800V @ 20A, 10-24AWG Color: Green IEC: 1000V @ 41A, 10-24AWG Color: Green Color: Green 
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Specifications: Specifications: ee Specifications: 147 Specifications: —B— Specifications: 
UL: G00V @ 30A IEC: 400V @ 20A UL: 600V @ 50A, 8-20AWG UL: G00V @ 55A, 8-20AWG UL: 300V @ 55A UL: 300V @ 55A 
Color: Green IEC: 1000V @ 41A, 8-30AWG Color: Green IEC: 1000V @ 76A, 6-20AWG Color: Green IEC: 630V @ 76A Color: Green IEC: 630V @ 76A Color: Green 
No. z : Phoenix Phoenix | | No. r r Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. PartNo. | |Pos.| A B Cc D | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
5 | 50 20 25 25 |277-1087-ND 1.38 1.18 1.02] MSTB 2.5/5-G 1754494 Fig. 20 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 
6 | 50| 25 | 30 | 25 |277-1088-ND 163 140 1.20] MSTB2.5/6-G 1754517| [ 2 | 5.00] 5.00 | 10.00] 2.50 ]277-1901-ND 1.98 1.70 1.46] MDSTBV 2.5/2-G 1763032 
7|50| 30 |) 35 | 25 |277-1089-ND 190 163 1.40|MSTB25/7-G 1754533 | | 3 | 5.00 | 10.00 | 15.00] 2.50 |277-1943-ND 2.85 244 2.10| MDSTBV 2.5/3-G 1763045 
8 | 50) 35 40 9.5 |277-1090-ND 216 1.86 1.60] MSTB 2.5/8-G 1754559 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16) 2.54 |277-1944-ND 1.98 1.70 1.46 | MDSTBV 2.5/2-G-5.08 1763074 
jo| 50 | 45 | 50 | 25 |277-1092-ND 270 232 _1.99| MSTB 2.5/10-G 1754591 | | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 |277-1945-ND _—«-2.83 2.42 ~—_—-2.08 | MDSTBV 2.5/3-G-5.08 1763087 
41 | 5.0 50 55 2.5 |277-1093-ND 3.00 2.57 2.21 | MSTB 2.5/11-G 1754614 Fig. 21 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 
12| 5.0 | 55 | 60 | 25 [277-1094-ND 3.28 2.81: 2.42| MSTB2.5/12-G 1754630; | 2 | 5.00] — | 10.00] 250 [277-1379-ND 1.98 170 1.46] MDSTB25/2-G 1762046 
a 2508 | — |ro18| 254 larrtsern 196 168 145|MosTB2s26-s00 [1762060 
2 | 5.08 | 5.08 | 10.16] 2.54 | 277-1095-ND 51 .44——«.38] MSTB 2.5/2-G-5.08 1759017 Es ae ae le ene ‘ : ‘ abe 
3 | 5.08 | 10.16] 15.24) 2.54 | 277-1096-ND 79 68 —.58| MSTB2.5/3-G-5.08 1759020 | [815.08 | — | 15.24) 2.54 (2MRIGGAND) 2.85 2.44 2.10 | MDSTB 2.5/2-6-5.08 1762075 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1097-ND 1.06 91 —.79| MSTB 2.5/4-G-5.08 1759033 Fig. 22'=:7-62mm ‘Connector Terminal Block Plug 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40] 2.54 | 277-1098-ND 133 114 — .98| MSTB 2.5/5-G-5.08 1759046 | | 2 | 7.62 ) 7.62 | 15.22) 3.8 /277-1463-ND 415 3.56 3.06 | PC 4 HV/2-ST-7.62 1848892 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 | 277-1099-ND 155 1.33 1.15| MSTB 2.5/6-G-5.08 1759059 | | 3 | 7.62 ) 15.24 | 22.84) 3.8 /277-1464-ND 6.28 5.38 4.62 | PC 4 HV/3-ST-7.62 1848902 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 254 |277-1100-ND 183 157  1.35| MSTB2.5/7-G-5.08 1759062 | |4 | 7-62 |22.86 | 30.46] 3.8 [QMRIAGSND) 8.34 7.14 _ 6.14) PC 4 HW/4-ST-7.62 1848015 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64] 2.54 |277-1101-ND 2.09 1.79 1.54] MSTB 2.5/8-G-5.08 1759075 Fig. 23 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80) 2.54 |277-1103-ND 2.60 2.23 1.92 MSTB 2.5/10-G-5.08 1759091 | | 2 | 7.62] 7.62 | 15.24] 3.81 [277-1868-ND 3.15 2.70 2.32 | PC 5/2-ST-7.62 1975587 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96] 2.54 |277-1105-ND _—-3.15_—-2.70__2.32| MSTB 2.5/12-G-5.08 1759114] | 3 | 7.62 | 15.24 | 22.86] 3.81 |277-1869-ND 4.73. 4.05 3.48 | PC 5/3-ST-7.62 1975590 
Fig. 18 — 5mm Connector Header — Right Angle 4 | 7.62 | 22.86 | 30.48] 3.81 |277-1870-ND 6.30 5.40 4.64 PC 5/4-ST-7.62 4975600 
5 | 7.62 | 30.48 | 38.10| 3.81 |277-1871-ND 7.66 6.56 ‘5.64 PC 5/5-ST-7.62 1975613 
2150] 5 | 12 ] 35 |277-1117-ND 54.46.40 | MSTBA2.5/2-G 1757475 Sree ot 
6 | 7.62 | 38.10 | 45.72| 3.81 |277-1872-ND 9.46 ~—- 8.10 __ 6.97 | PC. 5/6-ST-7.62 1975626 
3| 50] 10 | 17 | 35 |277-1118-ND 81.70 60) MSTBA 2.5/3-G 1757488 
7 | 7.62 [45.72 | 53.34] 3.81 |277-1873-ND 1073 9.19 7.90] PC 5/7-ST-7.62 1975639 
4) 50) 15 | 2 | 35 ao 1.00 81) MSTBA2 5/4-6 1757481) | | 7.62 | 53.34 | 60.96| 3.81 |277-1874-ND 1226 10.50 9.03 | PC 5/8-ST-7.62 1975642 
5 | 50| 20 | 27 | 35 |277-1120-ND 136 147 1.01| MSTBA2.5/5-G 1757501 : : Oi : : ae : 
6 | 50 | 25 | 32 | 35 |277-1121-ND 1.61 1.38 _1.19| MSTBA2.5/6-G 1757514 Fig. 24 — 7.62mm Connector Header — Right Angle 
71501 30 1 a7 135 lo774122-ND. 4.90 1.63140 | MSTBA25/7-6 t755a93| | 2 | 7-62] 7-62 [15.22] 3.8 ]277-1466-ND 2.70 2.32 1.99 PC 4/2-G-7.62 1804797 
3 | 7.62 |15.24| 22.84) 3.8 |277-1467-ND 4.05 347 2.99 PC 4/3-G-7.62 1804807 
8 | 50] 35 | 42 | 35 |277-1123-ND 215 1.84 1.59 MSTBA2.5/8-G 1757527 | | 4 | 760 |o086 |a046| as (eam gaa 457 9.93 /PC 4/467 62 ae0a% 
9|50| 40 | 47 | 35 |277-1124-ND 245 210 1.81] MSTBA2.5/9-G 1757530 : s ee] S : : : auf 
10} 5.0 | 45 | 52 ) 35 |277-1125-ND 269 231 1.98] MSTBA2.5/10-G 1757543 Fig. 25 — 7.62mm Connector Header — Vertical 
12| 5.0 | 55 | 62 | 35 |277-1127-ND 3.28 2.81 2.42 | MSTBA 2.5/12-G 1757569 a a ae 3 Seg NO re ae re CEN arate ey 
Fig. 18 2.oomm Connector. Header — Right Angie 4 | 7.62 | 22.96 | 30.46| 3.8 |277-1471-ND 5.34 4.57 __3.93| PCV 4/4-G-7.62 1804700 
2 | 5.08 | 5.08 | 12.16] 3.54 | 277-1106-ND ‘51.44 ~—«.38| MSTBA 2.5/2-G-5.08 1757242 - 
3 | 5.08 | 10.16| 17.24] 3.54 | 277-1107-ND 79 68  .58|MSTBA2.5/3-G-5.08 1757255 Fig. 26 — 10.16mm Connector Terminal Block Plug 
4 | 5.08 | 15.24| 22.32) 3.54 ]277-1108-ND 1.05 90  .78| MSTBA 2.5/4-G-5.08 1757268 | | 2 | 10-16) 10.16 | 19.36) 4.6 |277-1829-ND =» 7.05 6.04 5.19) PC 6/2-ST-10.16 1913507 
5 | 508 | 2032/2740] 354 |277-1109ND 131 113 97 /MSTBA25/5-6-508 1757071 | | 3 |10.16) 20.32 | 29.52] 4.6 |277-1830-ND 1058 9.06 7.79 | PC 6/3-ST-10.16 1913510 
é : faa oa SFE : : : anes 4 |10.16| 30.48 | 39.68) 4.6 |277-1831-ND 14.10 12.07 10.38] PC 6/4-ST-10.16 1913523 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48| 3.54 |277-1110-ND 1.54 1.32 _ 1.14 | MSTBA 2.5/6-G-5.08 1757284 
5 |10.16| 40.64 | 49.84) 4.6 |277-1832-ND 17.63 15.09 12.98 | PC 6/5-ST-10.16 1913536 
7 | 5.08 | 90.48 | 97.56) 9.54 [2/7-NMI-ND) = 1.83 1.57 1.85) MSTBA2.5/7-G-5.08 1757287) | § |40.16| 50.80 | 60.00] 4.6 |277-1833-ND 21.14 18.10 15.56 | PC 6/6-ST-10.16 1913549 
8 | 5.08 | 35.56) 42.64] 3.54 |277-1112-ND 2.08 1.78 1.53 | MSTBA 2.5/8-G-5.08 1757307 
7 [10.16] 60.96 | 70.16] 4.6 [277-1834-ND 2468 21.13 18.17| PC 6/7-ST-10.16 1913552 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72) 3.54 [277S1NS-ND) = 2.85 2.02 1.73) MSTBA2.5/9-G-5.08 1757310) |g |40.16| 71.12 | 80.32| 4.6 |277-1835-ND 28.20 24.14 20.76 | PC 6/8-ST-10.16 1913565 
10 | 5.08 | 45.72] 52.80) 3.54 |277-1114-ND 2.59 + 2.22.91 MSTBA2.5/10-G-5.08 1757323 laser = 164m eonsinal Bieck Pr 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88} 3.54 | 277-1115-ND 289 2.48 2.13] MSTBA 2.5/11-G-5.08 1757336 ig. 27 — 10.16mm Connector Terminal Block Plug 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96] 3.54 |277-1116-ND 3.11 2.67 _ 2.30 | MSTBA2.5/12-G-5.08 1757349] | 2 | 10.16) 10.16 | 20.16) — (aeissccy = 7.48 6.86 5.47) PC 16/2-8T-10.16 1967875 
Fig: 16 = sae: ioc'Header-— Vertical 3 [10.16] 20.32 | 30.32) — |277-1837-ND 11.14 9.54 8.20 PC 16/3-ST-10.16 1967388 
seo ee _ atl onnes ba ie aoa ETE EEEE q7assie| | 4 |10-16) 3048 | 40.48) — /277-1838-ND 14.86 12.73 10.94) PC 16/4-ST-10.16 1967391 
, . “1140-1 : : : 5/2 5 | 10.16] 40.64 | 50.64) — |277-1839-ND 18.56 15.89 13.67 | PC 16/5-ST-10.16 4967401 
3] 5.0] 10 ) 17 | 35 | 277-1141-ND 81.70.60 | MSTBVA 2.5/3-G 1755529) | 6 | 10.16| 50.80 | 60.80| — |277-1840-ND 22.28 19.07 16.40 | PC 16/6-ST-10.16 1967414 
4|50| 15 | 22 | 35 |277-1142-ND 1.09 94 81] MSTBVA2.5/4-G 1755532 
7 [10.16] 60.96 | 70.96] — ]277-1841-ND 25.99 22.25 19.13] PC 16/7-ST-10.16 1967427 
5 | 5.0 | 20 | 27 | 35 [2SIIASND) = 1.98 1.18 1.02) MSTBVA2.5/5-6 1755545 | | g |10.16) 71.12 | 81.12) — |277-1842-ND 29.70 25.43 21.86 | PC 16/8-ST-10.16 1967430 
8 | 5.0 | 25 | 32 | 35 |277-1144-ND 1.61 1.38 1.19 | MSTBVA2.5/6-G 1755558 | | 9 | 10.16| 81.28 | 91.28] — |277-1843-ND _33.41_28.61 24.60 | PC 16/9-ST-10.16 1967443 
a|50| 35 | a2 | a5 |a7ieND 245 18 159) MSTBVAZa0-G 1758874 Pin 20 — 10 es Terrien Mio Messier — Fight Aires 
: : Sed : : : a 2 [10.16] 10.16 [23.36] — ]277-1844-ND 4.46 ©—3.82 3.29] PC 6-16/2-G1-10.16 7998933 
9) 50) 40 | 47 | 35 PMeGNG| = 245 2.10 1.61) MSTBVA2.5/9-6 1755587 | | 3 |4016| 2032 |3352| — |277-1845-ND 670 5.74 4.94] PC6-16/3-G1-10.16 1998946 
10} 5.0) 45 | 52 | 35 /277-1139-ND = 2.70 2.32 1.99 | MSTBVA 2.5/10-G 1755503 | | 4 |40.16/ 30.48 | 43.68] — |277-1846-ND 8.94 7.66 _—_6.58| PC 6-16/4-G1-10.16 1998959 
4 a 2 Z fe pe oon an Sah DViSeane fea 5 |10.16| 40.64 | 53.84] — |277-1847-ND 1146 9.56 8.22) PC 6-16/5-G1-10.16 4998962 
A E 1149+ E : : S/12- 6 | 10.16 | 50.80 | 64.00| — |277-1848-ND 13.43 11.50 _ 9.89 | PC 6-16/6-G1-10.16 1998975 
Fig. 19 — 5.08mm Connector Header — Vertical 7 |10.16/ 60.96 |74.16| — [277-1849-ND 1565 1340 11.52|PC6-16/7-G1-10.16 1998988 
2 | 5.08 | 5.08 | 12.16] 3.54 | 277-1150-ND ‘51 .44~—«.38 | MSTBVA 2.5/2-G-5.08 1755736 | | 8 | 10.16| 71.12 | 84.32| — |277-1850-ND 17.86 15.29 13.15 | PC 6-16/8-G1-10.16 4998991 
3 | 5.08 | 10.16 17.24] 3.54 | 277-1151-ND 79 68 —.58| MSTBVA 2.5/3-G-5.08 1755749 | | 9 [10.16] 81.28 | 94.48] — |277-1851-ND 20.14 17.24 14.83 | PC 6-16/9-G1-10.16 1996391 
4 | 5.08 | 15.24) 22.32] 3.54 |277-1152-ND 1.05 90 78 MSTBVA 2.5/4-G-5.08 1755752 Fig. 29 — 10.16mm Terminal Block Header — Vertical 
5 | 5.08 | 20.32 | 27.40] 3.54 | 277-1153-ND 1.31 1.13 .97 | MSTBVA 2.5/5-G-5.08 1755765 2 ]10.16] 10.16 | 23.36] 6.6 |277-1852-ND 4.46 3.82 3.29] PCV 6-16/2-G1-10.16 1998784 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48] 3.54 | 277-1154-ND 1.54 1.32. 1.14 | MSTBVA 2.5/6-G-5.08 1755778 3 |10.16| 20.32 | 33.52) 6.6 |277-1853-ND 6.70 5.74 4.94 | PCV 6-16/3-G1-10.16 1998797 
7 | 5.08 | 30.48] 37.56] 3.54 |277-1155-ND 181 156 1.34] MSTBVA2.5/7-G-5.08 1755781| | 4 | 10.16/ 30.48 | 43.68) 6.6 |277-1854-ND 8.94 7.66 6.58 | PCV 6-16/4-G1-10.16 1998807 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64] 3.54 |277-1156-ND 2.08 1.78 1.53 | MSTBVA 2.5/8-G-5.08 1755794} | 5 | 10.16] 40.64 | 53.84) 6.6 |277-1855-ND 11.19 9.58 8.24 | PCV 6-16/5-G1-10.16 4998810 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72] 3.54 |277-1157-ND 2.35 ©2.02_-—-1.73 | MSTBVA 2.5/9-G-5.08 1755804] | 6 |10.16| 50.80 | 64.00| 6.6 |277-1856-ND 13.43 11.50 9.89 | PCV 6-16/6-G1-10.16 1998823 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80) 3.54 |277-1158-ND 259 2.22 1.91 MSTBVA2.5/10-G-5.08 1755817} | 7 |10.16/60.96|74.16| 66 [277-1857-ND 15.63 13.38 11.50 | PCV 6-16/7-G1-10.16 1998836 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88) 3.54 |277-1159-ND 289 248 2.13) MSTBVA2.5/11-G-5.08 1755820} | 8 | 10.16] 71.12 | 84.32) 66 |277-1858-ND 17.86 15.29 13.15 | PCV 6-16/8-G1-10.16 1998849 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96| 3.54 |277-1160-ND __-3.11._—-2.67__2.30 | MSTBVA2.5/12-G-5.08 1755833 | | 9 [10.16] 81.28 | 94.48] 6.6 |277-1859-ND 20.10 17.21 14.80 | PCV 6-16/9-G1-10.16 1998852 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHENIX == PCB Terminal Blocks 


2-3 Position 4-12 Position 


for | fo ath Ff 


atl I+ gh ; +l-b 


Color: Green 


3.4 


t 


Phe 
+ 5.08 
UL: 150V @ GA, 26-20AWG IEC: 63V @ 6A, 26-20AWG Color: Green 


lA 
B-l 


UL: 300V @ 10A, 26-16AWG IEC: 160V @ 8A, 26-16AWG Color: Green 


No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.5mm Compact with Spring-Cage Connection 11] 35 35 38.5 | 1.75 | 277-1743-ND 1.88 1.61 1.38 | PT 1.5/11-3.5-V 1984853 
9] 295 25 5 4.25 | 277-1794-ND 29 26 21 | PTSA 0.5/2-2.5-Z 1990009 12 | 3.5 | 38.5 42 1.75 | 277-1744-ND 2.03 1.74 = 1.50 | PT 1.5/12-3.5-V 1984866 
3 | 25 | 5 | 75 | 125 |277-1795-ND 43 «39~CfC«32 | PTSA5/3-25-2 — |4990012 13] 35 | 42 | 455 | 1.75 | 277-1745-ND 221 1.90 1.63 | PT 1.5/13-3.5-V 1984879 
4|25 | 75 | 10 | 125 |277-1796-ND 56450. | PTSA.5/4-25-2 — |1990025 14] 35 | 455 | 49 | 1.75 | 277-1746-ND 236 2.03 1.74 | PT 1.5/14-3.5-V 1984882 
5 | 25 | 10 | 125 | 1.25 | 277-1797-ND 51 46 ~—«38| PTSA0.5/5-25-2 | 1990038 15) 35 | 49 | 52.5 | 1.75 | 277-1747-ND 2.55 2.19 1.88 | PT 1.5/15-3.5-V 1984895 
6 | 25 | 125 | 15 | 125 | 277-1798-ND 63. «287.7 | PTSA.5/6-25-2 | 1990041 16 | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1748-ND 271 233 2.00 | PT 1.5/16-3.5-V 1984905 
7/25 | 15 | 175 | 1.25 | 277-1799-ND 73 65 54 | PTSAOS/7-2.5-2 7990054 Fig. 7 — 3.5mm with Screw Connection — 45° 
8 | 25 | 175 | 20 | 1.25 | 277-1800-ND 82 74 ~—«61 | PTSA0.5/8-2.5-2 | 1990067 2735] 35 | 7 | 1.75 |277-1779-ND 45. 40 33] PTA15/2-35 1988956 
9 | 25 | 20 | 225 | 1.25 | 277-1801-ND 95 84 70] PTSA0.5/9-25-2 | 1990070 3.| 35 | 7 | 105 | 1.75 | 277-1780-ND 67 = 60. ~—49.| PTA 1.5/3-3.5 1988969 
to] 25 | 225 | 25 | 1.25 | 277-1802-ND 1.04 93  .77| PTSA0.5/10-2.5-2 | 1990083 4] 35 | 105 | 14 | 1.75 | 277-1781-ND 88 79 64 | PTA 1.5/4-3.5 1988972 
11.| 25 | 25 | 275 | 1.25 | 277-1803-ND 1.05 90 78 | PTSA0.5/11-2.5-2 | 1990096 5 | 35 | 14 | 175 | 1.75 | 277-1782-ND 82 7461 | PTA1.5/5-3.5 1988985 
72 | 25 | 275 | 30 | 1.25 | 277-1804-ND 715 99  .85|PTSA0S5/12-25-2 | 1990106 6 | 35 | 175 | 21 | 1.75 | 277-1783-ND 9988-78 | PTA 1.5/6-3.5 1988998 
13] 25 | 30 | 325 | 1.25 | 277-1805-ND 1.26 1.09 93 | PTSA0.5/13-2.5-2 | 1990119 7] 35 | 21 | 245 | 1.75 | 277-1784-ND 1.16 1.0486 | PTA1.5/7-3.5 1989007 
15 | 25 | 35 | 37.5 | 1.25 | 277-1807-ND 144 1.24 = 1.06 | PTSA0.5/15-2.5-2 | 1990135 8 | 35 | 245 | 28 | 1.75 | 277-1785-ND 132 1.18 98 | PTA1.5/8-3.5 1989010 
17 | 25 | 40 | 425 | 1.25 | 277-1809-ND 165 142 1.22 | PTSA0.5/17-2.5-2 | 1990151 9] 35 | 28 | 31.5 | 1.75 | 277-1786-ND 150 9 1.34 1.11 | PTA 1.5/9-3.5 1989023 
18. | 25 | 425 | 45 | 1.25 | 277-1810-ND 1.74 1.49 1.28 | PTSA0.5/18-2.5-2 _| 1990164 10} 3.5 | 31.5 ) 35 | 1.75 | 277-1787-ND 166 148 1.23 | PTA 1.5/10-3.5 1989036 
79} 25) 45 | 475 | 125 |277-1eI-ND 1.84 158 136/PTSAOSI9-25-z2 |togoi77 | [11] 35 | 35 | 385 | 1.75 |277-1788-ND 1.68 1.44 (1.24 | PTA1.8/11-3.5 1989049 
20 | 25 | 475 | 50 | 1.25 | 277-1812-ND 1.94 1.66 1.43 | PTSA0.5/20-2.5-2 | 1990180 12) 35 | 38.5 | 42 | 1.75 | 277-1789-ND 1.85 1.59 1.37 | PTA1.5/12-3.5 1989052 
22 | 25 | 525 | 55 | 1.25 | 277-1814-ND 214 1.83 1.58 | PTSA0.5/22-2.5-2 | 1990203 be 3 ‘5 ee ton aa oH iar eH a edeae teers 
24 | 25 | 876 na Fe re 23. at aol eee 25-2 _ ]1990282 16 | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1793-ND 246 211 1.82 | PTA 1.5/16-3.5 1989094 
2] 254] 254 | 554 | 15 )277-1273ND 120. 1.03 89 | MPTO.S/2-2.54 1725656 Fig: 8— 3.5mm Compact with Spring-Cage Connection: — 42 
3 | 254] 5.08 | 808 | 1.5 | 277-1274-ND 1.81 156 1.34 | MPT 0.5/3-2.54 1725669 2) 35 ) 35 ) 7 | 1.75 | 277-1622-ND 29.2621) PTSA1.5/2-3.5-2 — |1985195 
4 | 254} 7.62 | 1062) 1.5 | 277-1275-ND 241 2.07 1.78 | MPT 0.5/4-2.54 1725672 3} 35} 7 | 10.5 | 1.75 | 277-1623-ND 43° 39.32 | PTSA1.5/3-3.5-2 1 1985205, 
5 | 254 | 10.16 | 13.16 | 1.5 | 277-1276-ND 3.01 258 2.22 | MPT0.5/5-2.54 1725685 4 | 35 | 10.5 ) 14 | 1.75 | 277-1624-ND 56 5041 | PTSA1.5/4-3.5-2 11985218 
6 | 254 | 12.70 | 15.70 | 1.5 |277-1277-ND _—-3.61_—-3.10 2.66 | MPT 0.5/6-2.54 1725698 : oe vs a 1 pig ae a s a ON eae jaareag 
7 | 254 | 15.24 | 18.24 | 15 | 277-1278-ND 421361 3.11 | MPTO.5/7-2.54 1725708 a EG Se Fy BEBE PISA BRETT BST 
8 | 254 | 17.78 | 20.78 | 1.5 | 277-1279-ND 481 412 3.55 | MPT 0.5/8-2.54 1725711 a | 3s | os | os | 175 (eemeeoeinn or So: catliprenyaaaee.  \daasseo 
9 | 254 | 2032 | 23.32 | 1.5 | 277-1280-ND 5.43 4.65 4.00 | MPT 0.5/9-2.54 1725724 9 | 3ag | oe | ats | 175 Vereen oe ea. “okersapenaea:  (lissses 
10 | 2.54 | 22.86 | 25.86 | 1.5 | 277-1281-ND 6.01 515 4.43 | MPT 0.5/10-2.54 1725737 ’ Saale : : : ie 
41 | 254 | 25.40 | 28.40 | 1.5 |277-1282-ND 6.63 568 4.88|MPTOs/11-254 1725740 | | 19] 35 | 315 | 35 | 1.75 | 277-1630-ND 1.04 9377 | PTSA1.5/10-3.5-2 11985276 
12] 35 | 385 | 42 | 1.75 | 277-1632-ND 115 99 85 | PTSA1.5/12-3.5-2 | 1985292 
12 | 2.54 | 27.94 | 30.94 | 1.5 | 277-1283-ND 7.23 6.19 5.32 | MPT 0.5/12-2.54 1725753 


13] 3.5 42 45.5 | 1.75 | 277-1633-ND 126 1.09 93 | PTSA 1.5/13-3.5-Z 1985302 


Fig. 3 — 2.54mm with Spring-Cage Connection 14] 35 | 455 | 49 | 1.75 | 277-1634-ND 1.35 146 1.00 | PTSA1.5/14-3.5-2 | 1985315 
1] — | — | 254 | 0.9 | 277-1310-ND+ — 8 67 | FFKDS/H-2.54 1791826 15 | 35 | 49 | 525 | 1.75 | 277-1635-ND 144 1.24 1.06 | PTSA1.5/15-3.5-2 | 1985328 
5.08mm End Block for FFKDS/H-2.54 | 277-1311-ND 133 1.14.98 | FFKDSA1/H-5.08 1791868 16 | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1636-ND 155 1.383 1.45 | PTSA1.5/16-3.5-2 —_|1985331 
Fig. 4 — 2.54mm with Spring-Cage Connection 17 | 3.5 56 59.5 | 1.75 | 277-1637-ND 1.65 1.42 1.22 | PTSA 1.5/17-3.5-Z 1985344 
7) — | — [2s | 09 [a77asi2-not — a 67 | FFKDS/V-2.54 1791813 18 | 35 | 59.5 | 63 | 1.75 | 277-1638-ND 174 149 1.28 | PTSA1.5/18-3.5-2 | 1985357 
19 | 35 | 63 | 66.5 | 1.75 | 277-1639-ND 184 1.58 1.36 | PTSA1.5/19-3.5-2 | 1985360 
5.08mm End Block for FFKDS/V-2.54 | 277-1313-ND 1.28 1.10 94 | FFKDSA1/V-5.08 1791855 20/35 | 665 | 70 | 175 |277-1640-ND 494 166 143 |PTSA15/20-3.5-2  |1985373 
Fig. 5 — 3.5mm Compact with Screw Connection 21| 35 | 70 | 73.5 | 1.75 | 277-1641-ND 2.03 1.74 1.50 | PTSA1.5/21-3.5-Z [1985386 
2) 35 | 35 7 | 4.75 | 277-1721-ND 45 40 33 | PT 1.5/2-3.5-H 1984617 22) 35 | 735 | 77 | 1.75 | 277-1642-ND 214° 1.83 1.58 | PTSA1.5/22-3.5-2 [1985399 
3] 35 7 10.5 | 1.75 | 277-1722-ND 67 60 49 | PT 1.5/3-3.5-H 1984620 23:| 35 | 77 | 80.5 | 1.75 | 277-1643-ND 2.23 191 1.64 | PTSA1.5/23-3.5-Z [1985409 
4| 35 ) 105 | 14 | 1.75 | 277-1860-ND 88 = 79 =~ .64 | PT 1.5/4-3.5-H 1984633 24 | 3.5 | 80.5 | 84 | 1.75 | 277-1644-ND 231 198 1.71 | PTSA1.5/24-3.5-2 [1985412 
5 | 35 ) 14 | 17.5 | 1.75 | 277-1723-ND 82 74 61 | PT 1.5/5-3.5-H 1984646 Fig. 9 — 3.5mm Compact Plug with Screw Connection 
6 | 35 | 175 | 21 | 1.75 | 277-1724-ND 99 88 73 | PT 1.5/6-3.5-H 1984659 2) 35) 35 7 1175 | 27741 706-ND 3 39 32 | PT15/2PVH35 7984015 
7 | 35 | 21 | 245 | 1.75 | 277-1861-ND 116 1.04 86 | PT 1.5/7-3.5-H 1984662 3 | 35 7 | 405 | 1.75 | 277-1707-ND ‘63.56.46 | PT 1.5/3-PVH-3.5 1934028 
8 3.5 | 24.5 28 1.75 | 277-1725-ND 1.32 1.18 .98 | PT 1.5/8-3.5-H 1984675 4 | 35 | 105 14 1.75 | 277-1708-ND 86 71 63 | PT 1.5/4-PVH-3.5 1984031 
9 | 35 28 31.5 | 1.75 | 277-1726-ND 150 1.34 = 1.11 | PT 1.5/9-3.5-H 1984688 6 | 35 | 17.5 241 4.75 | 277-1710-ND 99 88 73 | PT 1.5/6-PVH-3.5 1984057 
10 | 35 31.5 35 1.75 | 277-1727-ND 1.66 1.48 1.23 | PT 1.5/10-3.5-H 1984691 8 35 24.5 28 1.75 | 277-1712-ND 1.31 117 97 | PT 1.5/8-PVH-3.5 1984073 
12/35 | 385 | 42 | 1.75 (EMEC 185 159 1.87 | PT 1.5/12-8.5-H 1984714 9] 35 | 28 | 315 | 175 [277-1713ND 147 131 1.09/PT1S/9-PVH-35 [1984086 
13. | 35 | 42 | 45.5 | 1.75 | 277-1730-ND 1.99 1.71 1.47 | PT 1.5/13-3.5-H 1984727 10 | 35 | 31.5 | 35 | 1.75 | 277-1714-ND 163 1.46 = 1.21] PT 1.5/10-PVH-3.5 | 1984099 
14 | 35 | 45.5 | 49 | 1.75 | 277-1731-ND 2.16 1.86 1.60 | PT 1.5/14-3.5-H 1984730 11} 35 | 35 | 385 | 1.75 | 277-1715-ND 1.65 1.42 1.22] PT 1.5/11-PVH-3.5 | 1984109 
15 | 35 | 49 | 525 | 1.75 | 277-1732-ND 2.30 1.97 1.70 | PT 1.5/15-3.5-H 1984743 12| 35 | 385 | 42 | 1.75 | 277-1716-ND 1.81 1.56 = 1.34] PT1.5/12-PVH-3.5 | 1984112 
16 | 3.5 | 52.5 | 56 | 1.75 | 277-1733-ND 2.46 2.11 1.82 | PT 1.5/16-3.5-H 1984756 13 | 35 | 42 | 455 | 1.75 | 277-1717-ND 1.95 1.67 1.44 | PT1.5/13-PVH-3.5 —_|1984125 
Fig. 6 — 3.5mm Compact with Screw Connection 14] 3.5 | 45.5 49 | 1.75 | 277-1718-ND 2410 1.80 1.55 | PT 1.5/14-PVH-3.5 1984138 
9 35 35 7 1.75 | 277-1734-ND 49 44 .36 | PT 1.5/2-3.5-V 1984769 15 | 3.5 49 52.5 | 1.75 | 277-1719-ND 2.25 1.93 1.66 | PT 1.5/15-PVH-3.5 1984141 
3 35 7 10.5 | 1.75 | 277-1735-ND 74 66 54 | PT 1.5/3-3.5-V 1984772 16 | 3.5 | 52.5 56 1.75 | 277-1720-ND 240 2.06 1.77 | PT 1.5/16-PVH-3.5 1984154 
4| 35 ) 105 | 14 | 1.75 | 277-1736-ND 97 87) 71.| PT 1.5/4-3.5-V 1984785 Fig. 10 — 3.5mm Pin Strip 
5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1737-ND 92 82 .68 | PT 1.5/5-3.5-V 1984798 9: 35 35 7 1.75 | 277-1749-ND 10 09 08 | PST 1.0/2-3.5 1945096 
6 | 35 | 17.5 | 24 | 1.75 | 277-1738-ND 1.44 99 82 | PT 1.5/6-3.5-V 1984808 3 | 35 7 10.5 | 1.75 | 277-1750-ND 16 14 12 | PST 1.0/3-3.5 1945106 
7 [35 | 21 | 245 | 1.75 | 277-1739-ND 1.28 4.44.95 | PT 1.5/7-35-V 1984811 4 | 35 ) 105 | 14 | 1.75 | 277-1751-ND 240 (ft 18 | PST 1.0/4-3.5 1945119 
8 | 35 ) 245 | 28 | 1.75 | 277-1740-ND 1.47 1.31 1.09 | PT 1.5/8-3.5-V 1984824 5 | 35 | 14 | 17.5 | 1.75 | 277-1752-ND 29 25 22 | PST 1.0/5-3.5 1945122 
9 | 35 ) 28 | 31.5 | 1.75 | 277-1741-ND 165 147 1.22 | PT 1.5/9-3.5-V 1984837 6 | 35 | 17.5 | 21 | 1.75 | 277-1753-ND 34.29.25 | PST 1.0/6-3.5 1945135 
10 | 3.5 | 34.5 | 35 | 1.75 | 277-1742-ND 1.82 1.62__1.35 | PT 1.5/10-3.5-V 1984840_| + Parts come in 10 piece stick (can be separated) (Continued) 
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BN 4 PCB Terminal Blocks (cont, 


sl 


UL: 300V @ 10A IEC: 160V @ 8A Color: Black UL: 300V @ 10A, 30-16AWG UL: 300V @ 10A, 30-16AWG UL: 300V @ 5A, 28-22AWG 
Note: Suitable for reflow solder process IEC: 160V @ 12A, 26-16AWG Color: Green IEC: 160V @ 10A, 26-16AWG Color: Green IEC: 160V @ 5A, 26-22AWG Color: Green 


5. 


UL: 300V @ 15A, 30-12AWG UL: 300V @ 10A, 30-14AWG UL: 300V @ 15A, 30-14AWG UL: 300V @ 15A, 26-12AWG 
IEC: 250V @ 28A, 24-12AWG Color: Green IEC: 250V @ 13.5A, 26-16AWG Color: Green IEC: 250V @ 24A, 26-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 20A, 26-14AWG Color: Green 


tlh, 
-—10.5 —! 
UL: 300V @ 15A, 26-12AWG IEC: 250V @ 17.5A, 26-14AWG Color: Green UL: 300V @ 15A, 26-12AWG IEC: 250V @ 12A, 26-14AWG Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
? 35 21 24.5 | 1.75 | 277-1754-ND 40 35 .30 | PST 1.0/7-3.5 1945148 Fig. 15 — 5.08mm with Screw Connection 
8 | 35 | 245 | 28 | 1.75 | 277-1755-ND 45° 39 «34 | PST 1.0/8-3.5 1945151 2 | 5.08 | 508 | 10.16] 2.54 | 277-1247-ND 8371 ~—~«G1 | MKDSN1.5/2-5.08 [1729128 
9 | 35 | 28 | 31.5 | 1.75 | 277-1756-ND 50 ©4337 | PST 1.0/9-3.5 1945164 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1248-ND 1.23 1.05 91 | MKDSN1.5/3-5.08 —|1729131 
to] 35 | 315 | 35 | 1.75 | 277-1757-ND 56 © 49.42. | PST 1.0/10-3.5 1945177 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1249-ND 1.64 141 1.21 | MKDSN1.5/4-5.08 | 1729144 
11.| 35 | 35 | 385 | 1.75 | 277-1758-ND 6455 47 | PST 1.0/11-3.5 1945180 5 | 5.08 | 2032 | 25.40 | 2.54 | 277-1250-ND 2.05 1.76 1.51 | MKDSN 1.5/5-5.08 — |1729157 
72 | 35 38.5 42 1.75 | 277-1759-ND 69 59 51 | PST 1.0/12-3.5 1945193 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1251-ND 246 2.11 1.82 | MKDSN 1.5/6-5.08 1729160 
13] 35 | 42 | 455 | 1.75 | 277-1760-ND 74 64 55 | PST 1.0/13-3.5 1945203 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 254 | 277-1252-ND 286. 245 2.141 |MKDSN1.5/7-5.08  |1729173 
14] 35 | 455 | 49 | 1.75 | 277-1761-ND 79 68 58 | PST 1.0/14-3.5 1945216 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1253-ND 3.28 2.81 2.42 | MKDSN1.5/8-5.08 — |1729186 
15 | 35 | 49 | 525 | 1.75 | 277-1762-ND 85 73.63. | PST 1.0/15-3.5 1945229 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1254-ND 3.69 3.16 2.72 | MKDSN1.5/9-5.08 — |1729199 
16 | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1763-ND 90 77 67 | PST 1.0/16-3.5 1945232 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1255-ND 410 3.51 3.02 | MKDSN 1.5/10-5.08 |1729209 
Fig. 11 — 3.81mm Mini with Screw Connection 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1256-ND 453 3.88 3.34 | MKDSN 1.5/11-5.08 |1729212 
oAECT BETWS ASW eo 388371 MKS 23.8 ETN 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254 |27-1257-ND 493 422 3.63 | MKDSN 1.5/12-6.08_| 1729225 
3 | 3.81 | 7.62 | 11.42) 1.9 | 277-1948-ND 145 1.25 — 1.07 | MKDS 1/3-3.81 1727023 Fig. 16 — 5.0mm with Screw Connection 
4 | 3.81 | 11.43 | 15.23 | 1.9 | 277-1949-ND 1.94 1.66 1.43 | MKDS 1/4-3.81 1727036 27 5 5 10] 25 | 277-1258-ND 99 85 13] MKDS 15/2 1715022 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.04] 1.9 | 277-1950-ND 241 2.07 1.78 | MKDS 1/5-3.81 1727049 3} 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1259-ND 1.48 1.27 1.09 | MKDS 1.5/3 1715035 
6 | 3.81 | 19.05 | 22.85 | 1.9 | 277-1951-ND 290 249 2.14 | MKDS 1/6-3.81 1727052 4 3 . a a ; Fed : Ss 4 ’ EDS a 17108 
7 | 3.81 | 22.86 | 26.66 | 1.9 | 277-1952-ND 3.39 290 2.50 | MKDS 1/7-3.81 1727065 ; -1261- ; ; ; ; 
8 | 3.81 | 26.67 | 30.47 | 1.9 |277-1953-ND 3.88 © 3322.86 | MKDS 1/8-3.81 1727078. | [121 5 | 85 | 60 | 2.5 [AMNeGAENRS 5.80 6.04 4.94 |/MKDS 1.56/12 1715129 
9 | 3.81 | 30.48 | 34.28 | 1.9 | 277-1954-ND 4.35 3.73 3.21 | MKDS 1/9-3.81 1727081 Fig. 16 — 5.08mm with Screw Connection 
to | 3.81 | 34.29 | 38.09 | 1.9 | 277-1955-ND 4.83 4.13 3.56 | MKDS 1/10-3.81 1727094 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16] 254 | 277-1263-ND 99 85 73] MKDS1.5/2-6.08 [1715721 
11 | 3.81 | 38.10 | 41.90 | 1.9 | 277-1946-ND 5.33 4.56 3.92 | MKDS 1/11-3.81 1727104 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1264-ND 1.48 127 1.09 | MKDS1.5/3-5.08 | 1715734 
12 | 3.81 | 41.91 | 45.71 | 1.9 | 277-1956-ND 5.80 4.97 4.27 | MKDS 1/12-3.81 1727117 4 5.08 15.24 20.32 2.54 277-1265-ND 1 96 1 8 1 4 MKDS 15/045.08 1718747 
Fig. 12 — 3.81mm Mini with Screw Connection - Double-Level 5. 5.5 3 5 77- i B - 2 5/8-5. 71971 
RTEEEE? # 7a 13 ees 308 263 — 236-1 MEDS 3 T7080 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1267-ND 490 4.20 3.61 | MKDS 1.5/10-5.08 | 1715802 
3 \aai| 7e2 | 1142 | 19 (einen 458 392 2.37 | MRKDS1/33.81 4708039 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1268-ND 5.89 5.04 4.34 | MKDS 1.5/12-6.08__|1715828 
4 | 3.81 | 11.43 | 15.23 | 1.9 | 277-1358-ND 6.14 5.26 4.52 | MKKDS 1/4-3.81 1708042 Fig. 17 — 5.0mm Compact with Screw Connection 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.04] 1.9 | 277-1359-ND 7.65 6.55 5.64 | MKKDS 1/5-3.81 1708055 27 5 5 10 | 25 |277-1667-ND 4036.29] PT 1.5/2-5.0-H 1935161 
6 | 3.81 | 19.05 | 22.85 | 1.9 | 277-1360-ND 9.19 7.87 6.77 | MKKDS 1/6-3.81 1708068 ; 4 Hy : - Uae se #2 a eres) ite 
8 | 3.81 | 2667 | 3047 | 19 | 277-1362-ND 12.26 10.50 9.03 | MKKDS 1/6-3.81 1708084 ; “1579+ : : : 5/4-5.0+ 
9 | 3.81 | 30.48 | 34.28 | 1.9 |277-1363-ND 13.79 11.81 10.15 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 5} 5 | 20 7 25 | 25 | 277-1580-ND 74 86.55 | PT 1.5/5-5.0-H 1935190 
to | 3.81 | 34.29 | 38.09 | 1.9 | 277-1364-ND 15.33 13.12 11.28 | MKKDS 1/10-3.81 | 1708110 68 | 5 | 2 | 30 | 25 | 277-1581-ND 8980-66 | PT 1.5/6-5.0-H 1935200 
11 | 3.81 | 38.10 | 41.90 | 1.9 | 277-1365-ND 16.86 14.44 12.42 | MKKDS 1/11-3.81 | 1708123 7] 5 | 30 | 35 | 25 | 277-1582-ND 7.03 92.76 | PT 1.5/7-5.0-H 1935213 
12 | 3.81 | 41.91 | 45.71 | 19 | 277-1366-ND 18.39 15.74 13.54 | MKKDS 1/12-3.81 1708136 8 |) 5 35 40 | 2.5 | 277-1583-ND 119 1.06.88 | PT 1.5/8-5.0-H 1935226 
Fig. 13 — 3.8imm with Insulation Displacement Connection 9} 5 | 40 | 45 | 25 | 277-1584-ND 1.32. 148 98 | PT 1.5/9-5.0-H 41935239 
jo] 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1585-ND 1.49 132 1.10 | PT 1.5/10-5.0-H 1935242 
2 1381 | 381 | 881 | 25 | 277-1417-ND 96 83. ~<71 | 100 0.3/2-3.81 1706170 bono bene 
11| 5 | 50 | 55 | 25 | 277-1586-ND 1.51 130 1.42 | PT 1.5/11-5.0-H 1935255 
3 | 381 | 7.62 | 1262) 25 | 277-1418-ND 144 124 — 1.06 | IDC 0.3/3-3.81 1706183 
Bieict i 72); 5 | 65 | 60 | 25 | 277-1687-ND 164. 141 1.21 | PT1.5/12-5.0-H 7935268 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.43 | 25 | 277-1419-ND 1.91 1.64 1.41 | IDC 0.3/4-3.81 1706196 
eyaael : 13] 5 | 60 | 65 | 25 | 277-1588-ND 1.78 152 1.31 | PT 1.5/13-5.0-H 4935271 
5 | 3.81 | 15.24 | 20.24) 25 | 277-1420-ND 239 205 1.76 | IDC 0.3/5-3.81 1706206 als | es | 70 | os (eeobeseinns Nose “des ftp er eaeak Soscoad 
6 | 3.81 | 19.06 | 24.05 | 25 | 277-1421-ND 288 247 2.12 | IDC 0.3/6-3.81 1706219 aie we 3 elascl 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.86 | 25 | 277-1422-ND 3.35 287 247 | 1DC0.3/7-3.81 1706222 oo A ig. Lito eel _ — ow Connection — _— 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.67) 25 | 277-1423-ND 3.83 3.28 2.82 | IDC 0.3/8-3.81 1706235 ; -1592- ; ; : 5/2-5.0° 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.48 | 25 | 277-1424-ND 431 370 3.18 | IDC 0.3/9-3.81 1706248 3} 5 | 10 7 15 | 25 | 277-1593-ND 67 6049 | PT 1.5/3-5.0-V 1935323 
jo | 3.81 | 34.29 | 39.29 | 2.5 | 277-1425-ND 479 440 3.53 | IDC 0.3/10-3.81 1706251 4) 5 | 15 | 20 | 25 | 277-1594-ND 88 79.64 | PT 1.5/4-5.0-V 1935336 
41 | 3.81 | 38.10 | 43.10 | 25 | 277-1426-ND 5.26 4.51 3.88 | IDC 0.3/11-3.81 1706264 5} 5 | 20 | 25 | 25 | 277-1595-ND 8200 7461 | PT 1.5/5-5.0-V 1935349 
12 | 3.81 | 41.91 | 46.91 | 25 | 277-1427-ND 5.75 4.93 4.24 | IDC 0.3/12-3.81 1706277 6] 5 | 2% | 30 | 25 | 277-1596-ND 9988-73 | PT 1.5/6-5.0-V 1935352 
Fig. 14 — 5.0mm with Screw Connection 7; 5 | 30 | 35 | 25 | 277-1597-ND 716 1.04 86 | PT 1.5/7-5.0-V 7935365 
8 | 5 | 35 | 40 | 25 | 277-1598-ND 1.32 148 98 | PT 1.5/8-5.0-V 1935378 
2] 5 5 10 | 25 | 277-1022-ND 755 133 1.15 | MKDS 3/2 1711026 Beant oO: 
9| 5 | 40 | 45 | 25 |277-1599-ND 150 134 1.11 | PT1.5/9-5.0-V 1935381 
3| 5 | 10 | 15 | 25 |277-1023-ND 233° 1.99 1.72 | MKDS 3/3 1711039 a a 
10] 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1600-ND 1.66 148 1.23 | PT 1.5/10-5.0-V 1935394 
4| 5 | 15 | 20 | 25 |277-1024-ND 3.10 2.66 2.29 | MKDS 3/4 1711042 Pend en 
11] 5 | 50 | 55 | 25 | 277-1601-ND 1.69 145 1.25 | PT 1.5/11-5.0-V 1935404 
8 | 5 | 35 | 40 | 25 | 277-1025-ND 6.21 5.32 4.58 | MKDS 3/8 1711084 
to| 5 | 5s | eo | os \eeenoenE 931. 7.98 68e | MKDS 312 4741493 72); 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1602-ND 785 159 1.37 | PT 1.5/12-5.0-V 7935417 
: - F 13] 5 | 60 | 65 | 25 | 277-1603-ND 1.99 171 1.47 | PT 1.5/13-5.0-V 1935420 
Fig. 14 — 5.08mm with Screw Connection 14} 5 65 | 70 | 25 | 277-1604-ND 216 1.86 1.60 | PT 1.5/14-5.0-V 1935433 
2 [5.08 | 5.08 | 10.16 | 254 | 277-1027-ND 755 133 1.15 | MKDS 3/2-5.08 1711725 15] 5 | 70 | 75 | 25 | 277-1605-ND 230 1.97 1.70 | PT1.5/15-5.0-V 1935446 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1028-ND 2.33 1.99 1.72 | MKDS 3/3-5.08 1711738 i¢| 5 | 75 | 80 | 25 | 277-1606-ND 246 211 1.82 | PT1.5/16-5.0-V 4935459 
Fig. 15 — 5.0mm with Screw Connection Fig. 19 — 5.0mm Compact with Screw Connection - 45° 
2] 5 5 70] 25 | 277-1236-ND $3. 71 61 | MKDSN 1.5/2 7729018 2) 5 5 10 | 25 | 277-1764-ND 40 36 29] PTA15/2-50 7988804 
3 | 5 | 10 | 15 | 25 |277-1237-ND 1.23. 1.05 91 | MKDSN 1.5/3 1729021 3} 5 | 10 | 15 | 25 |277-1765-ND 58 52-42. | PTA 1.5/3-5.0 1988817 
4| 5 | 15 | 20 | 25 |277-1238-ND 1.64 141 1.21 | MKDSN 1.5/4 1729034 4| 5 | 15 | 20 | 25 | 277-1766-ND 79 71 58 PTA1.5/4-5.0 1988820 
5 | 5 | 20 | 25 | 25 |277-1239-ND 2.05 1.76 1.51 | MKDSN 1.5/5 1729047 5 | 5 | 20 | 25 | 25 |277-1767-ND 74 66 55 | PTA 1.5/5-5.0 1988833 
6 | 5 | 25 | 30 | 25 | 277-1240-ND 2.46 2.11 1.82 | MKDSN 1.5/6 1729050 6 | 5 | 25 | 30 | 25 |277-1768-ND 89.80 «66 | PTA 1.5/6-5.0 1988846 
7{ 5 | 30 | 35 | 25 | 277-1241-ND 286 245 2.11 | MKDSN15/7 1729063 7; 5 | 30 | 35 | 25 | 277-1769-ND 703. 92 76 |PTA15/7-5.0 7988859 
8 | 5 | 35 | 40 | 25 | 277-1242-ND 3.28 2.81 2.42 | MKDSN 1.5/8 1729076 8 | 5 | 35 | 40 | 25 |277-1770-ND 1.19 1.06 88 | PTA 1.5/8-5.0 1988862 
9] 5 | 40 | 45 | 25 |277-1243-ND 3.69 3.16 2.72 | MKDSN 1.5/9 1729089 9} 5 | 40 | 45 | 25 |277-1771-ND 1.32 148 98 | PTA1.5/9-5.0 1988875 
to] 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1244-ND 410 3.51 3.02 | MKDSN 1.5/10 1729092 jo] 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1772-ND 1.49 132 1.10 | PTA1.5/10-5.0 1988888 
11] 5 | 50 | 55 | 25 | 277-1245-ND 453 3.88 3.34 | MKDSN1.5/11 1729102 11| 5 | 50 | 55 | 25 | 277-1773-ND 1.51 1.30 1.12 | PTA1.5/11-5.0 1988891 
12| 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1246-ND 4.93 4.22 3.63 | MKDSN 1.5/12 1729115 | + Parts come in 10 piece stick (can be separated) (Continued) 
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BN 4 PCB Terminal Blocks (cont, 


t 


25.2 


if 


/ r 185 1 
Tol 0 = 15.00 for 5.0 ] 5S ed 
De Bll leased 15.00 for 5.0 mm 
15.24 for 5.08 mm B 15.24 for 5.08 mm 


UL: 300V @ 16A IEC: 250V @ 12A Color: Black UL: 600V @ 30A, 24-10AWG UL: 300V @ 10A, 30-14AWG UL: 300V @ 15A, 30-12AWG 
Note: Suitable for the reflow solder process IEC: 630V @ 32A, 24-10AWG Color: Green IEC: 250V @ 22A, 26-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 24A, 24-12AWG Color: Green 


1.5 
Ri 
30 
7 


3.5 
TT 
l l-5.08 


UL: 300V @ 10A, 30-12AWG UL: 300V@ 10A, 26-12AWG UL: 300V @ 10A, 28-12AWG UL: 300V @ 10A, 26-12AWG 
IEC: 250V @ 12A, 28-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 16A, 24-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 16A, 24-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 12A, 24-14AWG Color: Green 


UL: 300V @ 30A, 30-10AWG 
IEC: 500V @ 32A, 24-10AWG 
Color: Green 


7 q UL: 600V @ 30A, 30-10AWG 
i | |. 10.16 D+ IEC: 690V @ 32A, 24-10AWG 
++ a Color: Green 
15.24 B 


UL: 300V @ 20A, 30-12AWG IEC: 250V @ 24A, 24-12AWG Color: Green 


Cc 
=_—| 
=) 
yf Ap 
T // 
mnt : 7 
5 5 } : - 
UL: G00V @ 115A, 20-2AWG IEC: 1000V @ 125A, 20-2AWG Color: Green UL: 600V @ 65A,24-GAWG IEC: 1000V @ 57A, 24-6AWG Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B ( D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
72; 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1774-ND 164 141 1.21 | PTA1.5/12-5.0 1988901 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1374-ND 5.83 4.99 4.29 | MKKDS 3/3-5.08 1721731 
13 § 60 65 2.5 | 277-1775-ND 1.78 1.52 1.31 | PTA 1.5/13-5.0 1988914 Fig. 25 — 5.08mm with Press-In Connection 
15} 5 | 70 | 75 | 25 | 277-1777-ND 2.05 176 1.51 | PTA1.5/15-5.0 1988930 2 15.08] 508 | 11.4] 313 | 277-1284-ND 788 1.61 1.98] EMKDS 2.5/2-5.08 |1730612 
is | 5 | 75 | 80 | 25 | 277-1778-ND 2.20 1.89 1.62 | PTA1.5/16-5.0 1988943 3 | 5.08 | 10.16 | 16.42 | 3.13 | 277-1285-ND 283 242 2.08 | EMKDS2.5/3-5.08 | 1730625 
Fig. 20 — 5.0mm C ¢ Plug with § Cc ti 4 | 5.08 | 15.24 | 21.50 | 3.13 | 277-1286-ND 3.75 321 2.76 | EMKDS2.5/4-5.08 | 1730638 
SSS 7 oe — ae aes ae wt : i oF T prep pv ee COTT 5 | 5.08 | 20.32 | 2658 ) 313 |277-1287-ND 470 403 3.46 |EMKDS25/5-5.08 1730641 
7|\ 2404s |o: emer ae, ee an praceevcem -, lacsanea 6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288-ND 5.63 4.82 4.14 | EMKDS2.5/6-5.08 —_| 1730654 
1 | | 45 | 20 | 35 feeateostan at! ag. Seelerucmepuiesa” | (onan? 7 [5.08 | 30.48 | 36.74 | 3.13 | 277-1289-ND 658 563 484 /EMKDS25/7-5.08 | 1730007 
: ‘ : ; : : 8 | 5.08 | 35.56 | 41.82 | 3.13 | 277-1290-ND 751 6.44 5.53 | EMKDS 2.5/8-5.08 ‘| 1730670 
5] 5 | 20 | 25 | 25 | 277-1610-ND 72 64 53.) PT 1.5/5-PVH-5.0 | 1934890 9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 845 7.24 6.22 | EMKDS 2.5/9-5.08 | 1730683 
6 | 5 25 30_| 25 | 277-1611-ND 85 76 _.63 | PT 1.5/6-PVH-5.0 1934900 10 | 5.08 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 940 8.05 6.92 | EMKDS 2.5/10-5.08 _|1730696 
7] 5 30 35) 2.5 | 277-1612-ND 1.00 8974 | PT 1.5/7-PVH-5.0 1934913 11 | 5.08 | 50.80 | 57.06 | 313 [277-1293-ND 1033 884 7.60 | EMKDS25/11-5.08 |1730706 
8] 5 | 35 | 40 | 25 | 277-1613-ND 1.15 1.02 85 | PT 1.5/8-PVH-5.0 | 1934926 12 | 5.08 | 55.88 | 62.14 | 3.13 | 277-1294-ND 11.28 9.66 ~—-8.30 | EMKDS 2.5/12-5.08 1730719 
9 5 40 45 2.5 | 277-1614-ND 1.28 = 1.14 .95 | PT 1.5/9-PVH-5.0 1934939 Fig. 26 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — 45° 
jo} 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1615-ND 1.42 1.26 1.05 | PT 1.5/10-PVH-5.0 | 1934942 T7508 508 7 25d 77S AND 36.3127 T2FKDS 155.08 1706701 
| 5 | 50 | $5 | 25 [eInieN 1.45 1.25 1.07 | PT1.5/11-PVH-5.0__|1934955_| 17 G5mm End Block for ZFKDS 1.5-5.08 | 277-1315-ND 5144.38 | ZFKDSA15-7.62 1706727 
72; 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1617-ND 158 135 146 | PT1.5/12-PVH-5.0 [1934968 Fig. 27 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — 45° 
13} 5 | 60 | 65 | 25 | 277-1618-ND 171 1.47 1.27 | PT 1.5/13-PVH-5.0 | 1934971 
| s | 70 | 7s | 25 (eee qiogh--14ae aay |(praaeAs pus | ieaaner 7 [5.08 | — | 5.08 | 254 | 277-1316-ND 45.39 34 | ZFKDS15-W-5.08 | 1706714 
: - = : : 762mm End Block for ZFKDS 1.5-W-5.08| 277-1317-ND 5951 44 | ZFKDSA1.5-W-7.62 [1706730 
Fig. 21 — 5.0mm Pin Strip Fig. 28 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — Double Level 
2); 5 | 5 | 10 | 25 Cee Ae 08 108 | eelseveroo 1933189 | 7a — | — | 5.08 | 1.27 | 277-1318-ND 9985 73 | ZFKKDS1.5-5.08 | 1704402 
3] 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1646-ND 16 14 12 | PST 1.3/3-5.0 1933192 Fig. 25 — 5.08mm with Screw Connection — Triple Level 
4] 5 | 15 | 20 | 25 | 277-1647-ND 24.2118 | PST 1.3/4-5.0 4933202 
2 [5.08] 5.08 | 10.16] 254 | 277-1875-ND 635 544 468] MKSDS15/2-5.08 | 1724073 
5 | 5 | 20 | 25 | 25 | 277-1648-ND 29 © 25 ~——.22 | PST 1.3/5-5.0 4933215 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1376-ND 954 817 7.02 | MK3DS 1.5/3-5.08 —_| 1724026 
6 | 5 | 25 | 30 | 25 | 277-1649-ND 34.29.25 | PST 1.3/6-5.0 1933228 : 2 - 
Fig. 30 — 5.08mm with Screw Connection — Triple Level 
7/5 | 30 | 35 | 25 |277-1650-ND 40.35.30 | PST 1.3/7-5.0 1933231 
2 | 5.08] 5.08 | 10.16] 254 | 277-1377-ND 553 473 4.07 | MKSDS 3/2-5.08 1723014 
8) 5 ) 3 | 40 | 25 (iene 450894 | PST 1.87850 1988244 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 254 |277-1378-ND 8.29 7.10 _ 6.10 | MK3DS 3/3-5.08 1723027 
9] 5 | 40 | 45 | 25 | 277-1652-ND 50 © .43~—«.37 | PST 1.3/9-5.0 1933257 Fig: S1A = @:a5mim with Sorcw Conneation 
1) 5 | % | 0 | 25 Be ee me pele ee 1338200 2 7635] 635 | 1269] 317 | 217-1260-ND TST 1.30 1.12 ] MKDS 5/2-6.35 1714955 
| 5 | 80 | 85 | 25 (PimetbaeND 8455 _47 | PST1.8/11°5.0 1988273 3 | 635 | 12.70 | 19.04 | 317 |277-1270-ND 210 «1.80 ‘1.55 | MKDS 5/3-6.35 1714968 
72; 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1655-ND 69 595 | PST 1.3/12-5.0 1933286 : : fig: 315 — 9.52mm with Safaw Gonneation : 
wy 5 | 6 |) 70 | 25 aeat fe oe Eee bia 2 | 952] 952 | 19.02] 476 | 277-1271-ND 7st 130 1.12] MKDS5/2-95 1714971 
18) 8 | 70 | 75 | 25 to B50 fd «68 PST 155-0 IGassi2 3 | 952 | 19.04 | 2852 | 4.76 |277-1272-ND 224 +192 ~—«1.65 | MKDS 5/3-9.5 1714984 
is | 5 | 75 | 80 | 25 | 277-1659-ND 90.77.67 | PST 1.3/16-5.0 1933325 : : wl ——e - : 
Fig. 22 — 10.0mm with SpringCage Connection Fig. 32 — 10.0mm with Spring-Cage Connection 
Ls pring-Cag' 7 10 | 31 | 277-1625-ND 158 135 1.16 | ZFKDS 10-10.00 7986628 
1 | — | 10 | 10 | 4.85 ezeiereaNy 124/106 ___.82'| ZFKDS 4-10 1907539 | [17mm End Block for ZFKDS 10-10.00| 277-1826-ND 1.93 1.65 1.42 | ZFKDSA10-117 1987054 
910mm End Block for ZFKDS 4-10 277-1880-ND 1391.19 1.03 | ZFKDSA 4-9 1907542 Fig. 33 — 15.0mm with Screw Connection 
Fig. 23 — 5.0mm with Screw Connection - Double Level 2) 15 | 188 7 60 | — | 277-1817-ND 9.91 849 7.30 | MKDSP 25/2-15.00-F [1932494 
2] 5 5 40 | 25 | 277-1367-ND 234 201 1.73 | MKKDS 1.5/2 1725012 3 | 15 | 338 | 75 | — |277-1818-ND 1486 12.73 10.94 | MKDSP 25/3-15.00-F | 1932504 
31 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1368-ND 3.53 3.02 2.60 | MKKDS 1.5/3 4725025 4] 15 | 488 | 90 | — |277-1819-ND 1983 16.97 14.60 | MKDSP 25/4-15.00-F | 1932517 
7 = 7 tone 5 | 15 | 638 | 105 | — |277-1820-ND 24.78 21.21 18.24 | MKDSP 25/5-15.00-F | 1932520 
Fig: 25 — 5:08'mm with Serew Connection = Double Level 6 | 15 | 788 | 120 | — |277-1821-ND 29.73 25.45 21.88 | MKDSP 25/6-15.00-F | 1932533 
2 | 5.08 | 5.08 ] 10.16 | 2.54 | 277-1369-ND 234 201 1.73] MKKDS 1.5/2-5.08 | 1725038 
a | 508 | i046.| 15.24 | o64 [eeebeeatamn mea: 302° 9.60'| MKKDS iigaaoe _ t7250at 7 | 1% | 938 | 135 | — |277-1822ND 3469 29.70 25.53 | MKDSP 25/7-15.00-F | 1932546 
E : : s slgity i B 2 ated 8 | 15 | 1088] 150 | — |277-1823-ND 39.64 33.93 29.18 | MKDSP 25/8-15.00-F | 1932559 
Fig. 24 — 5.0mm with Screw Connection - Double Level 9 | 15 | 123.8 | 165 | — | 277-1824-ND 41.03 35.68 30.33 | MKDSP 25/9-15.00-F | 1932562 
2 5 5 10 2.5 | 277-1371-ND 3.89 3.33 2.87 | MKKDS 3/2 1721029 Fig. 34 — 15.0mm with Spring Cage Connection 
3] 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1372-ND 5.83 4.99 4.29 | MKKDS 3/3 1721032 TL — |— [© | 81 [277-1827-ND 163140 1.20 | ZFKDS 10-15.00 7986631 
Fig. 24 — 5.08mm with Screw Connection - Double Level 16.7mm End Block for ZFKDS 10-15.00 | 277-1828-ND 1.99 1.71 1.47 | ZFKDSA 10-16.7 1987067 
2 [5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1373-ND 3.89 3.33 2.87 | MKKDS 3/2-5.08 1721728 | + Parts come in 10 piece stick (can be separated) 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


HR31 Series Connectors 


Features: * Crimped and connected to terminal then fastened simply by inserting into housing * High density mounting 
Prevention of connection errors * No need for screws, built-in locking pin secures connector to the board 

Applications: Power units and communications units for factory automation related devices 

Product Specifications: ¢ Current Rating: 12A (2.5mm? wire); 10A (1.5mm2 wire) * Voltage Rating: 250 VAC, 350 VDC 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C (for a multi-strand conductor) 
Materials: * Plug: Insulator: PBT, Black finish, UL 94V-0; Screw: Steel, Zinc plating * Header: Insulator: PBT, Black 
finish, UL 94-0; Nut: Steel, Zinc plating; Board Retention Pin: Phosphor bronze, Tin plating 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Barrier Blocks 


Dual Barrier Features Material: * Housing: Fig. 1A and 1B: Polyamide, UL 94V-0, Black; Fig. 10: Nylon, UL 94V-0, Black 
* Terminals: Copper Alloy, Tin plated * Screws: Steel, Zinc plated Electrical: * Current Rating: Fig. 1A: 20A, UL/CSA; 
Fig. 1B: UL/CSA — Class B: 25A, 300V, Class C: 20A, 150V; Fig. 1C: 30A, 600V, UL/CSA Mechanical: » Wire Range: Fig. 1A 
and 1B: 12-22 AWG: Fig. 1C: 10-18 AWG (UL), 10-22 AWG (CSA) Tightening Torque (max.): Fig. 1A and 1B: 7 in-Ibs; 
Fig. 1C: 20 in-Ibs * Operating Temperature: Fig. 1A: -40°C ~ 105°C; Fig. 1B: 105°C max.; Fig. 1C: -40°C ~ 120°C 

Double Row Dual Barrier Features Mate Housing: Thermoplastic, PC, UL 94V-0, Black * Terminals: Brass, Tin 
plated * Screws: Steel, Nickel plated Electrical: * Current Rating (max.): 9.50mm Pin Spacing: 20A, 300V; 11.10 Pin Spac- 
ing: 25A, 300V Mechanical: Wire Range: 9.50mm Pin Spacing: 12-22 AWG; 11.10 Pin Spacing: 14-22 AWG » Tightening 
Torque (Recommended): 12 in-Ibs * Operating Temperature: -40°C ~ 120°C 

Tri-Barrier Features Material: * Housing: Thermoplastic, UL 94V-0, Black * Terminals: Bright Tin Plated, Copper Al- 
loy » Screws Steel, Zinc Plated with clear Chromate Electrical: * Current Rating: UL/CSA; Class C: 25A, 300V; Class D: 
5A, 600 Mechanical: » Wire Range: 12-22 AWG » Tightening Torque (Recommended): 7 in-lbs * Operating Temperature: 
105°C max. 


Wire |Contact | Contact | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. |Size (Awg)| Plating |Size (mm2) | Part No. 1 25 100 |Part No. 
1 _ = = H11442-ND® 3.19 61.88 198.00 |HR31-5.08P-5SC(71) 
2 _— Gold - H11443-ND® 5.48 106.31 340.20 |HR31-5.08R-5PD(72) 
3 = Gold _ H4114-ND 5.28 102.38 327.60 |HR31-5.08R-5PDL(01) 
Gold H11444-ND® 5.48 106.31 340.20 |HR31-5.08R-5PDL(72) 
Crimp Contacts 
14~16 | Gold |1.04 ~ 2.63 | H4115-ND 1.40 25.30 82.80 |HR31-SC-111 
— | 14~16 | Gold |1.04 ~ 2.63 | H11445-ND® 1.38 24.96 81.68 |HR31-SC-111(71) 
18 ~ 24 Gold | 0.2 ~ 1.65 |H11446-ND® 1.38 24.96 81.68 |HR31-SC-121(71) 
Contact Extraction Tool. H9916-ND 6.32 = — |HR31-SC-TP 
Crimp Tool . H9917-ND 106.40 _ — |HR31-TC-01 
as No.| Pin 
@ RoHS Compliant Dimensions—mm__| of | Spacing) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.) A B C |Pins|} (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
f : = Dual Barrier 
20.60 | 16.00 | — 2 9.53 | A98495-ND 70 63 56 | 3-1437664-0 
GG ici: Spri ng Push Terminals 30.12 | 16.00} — | 3 | 9.53 | A98496-ND 1.08 97 86 | 3-1437664-1 
These terminals have spring loaded posts for easy connection with Red and Black color 39.65 | 16.00 | — | 4 | 9.53 | A98497-ND 1.40 1.26 112 | 3-1437664-3 
codes. Designed for various audio applications such as surround sound and speaker 49.17 | 16.00 | — | 5 | 9.53 | A98498-ND 1.70 1.53 1.36 | 3-1437664-5 
connections, amplifiers and more. Maximum allowed wire size 14 AWG. 4a [58.20 | 16.00 | — | 6 | 9.53 | A98499-ND 1.65 1.49 1.32__| 3-1437664-8 
68.22 | 16.00 | — ta 9.53 | A98525-ND 1.93 1.74 1.54 | 4-1437664-0 
GC399-ND@ 2 Positions for panel mounting to speakers, 77.75 | 16.00 | — | 8 | 9.53 | A98500-ND 2.23 2.01 1.78 | 4-1437664-1 
mounts in 2” (50.80mm) hole..............0.25 $1.60 96.80 | 16.00) — | 10] 9.53 | A98501-ND 273 246 218 | 4-1437664-4 
GC400-ND 4 Positions for mounting, 115.85] 16.00) — | 12 | 9.53 | A98502-ND 3.28 2.95 2.62 | 4-1437664-7 
~ directly to chassis or panels ........... weeeserseees $1.84 153.95| 16.00 | — | 16] 9.53 | A98467-ND 4.40 3.96 3.52 | 5-1437664-1 
GC401-ND@ 8 Positions with right angle PCB terminals, 1816 | 127 | — | 2 | 8.26 | A98472-ND 56 St 45 | 2-1437667-4 
with Mounting Ears................00ccceeeeeeeees $2.79 26.42 | 12.7 ae | 34 8.26 | A98473-ND 83 76 67. | 2-1437667-5 
@ RoHS Compliant 34.67 | 12.7 -_ 4 8.26 | A98474-ND 1.11 1.01 90 | 2-1437667-6 
42.93 | 12.7 _ 5 8.26 | A98475-ND 1.39 1.26 1.12 | 2-1437667-8 
1B (51.18 | 12.7 _- 6 8.26 | A98476-ND 1.34 1.21 1.07 | 2-1437667-9 
59.44 | 12.7 _ v4 8.26 | A98477-ND 1.58 1.42 1.26 | 3-1437667-0 
= AM P F L EXI- B LOC K® 67.69 | 12.7 _ 8 8.26 | A98478-ND 1.75 1.58 1.40 | 3-1437667-1 
= qycoElectronics Terminal Block at] ar | = [| a aia eo leeeg 
100.7 WA = 8 | 65 é . -1437667- 
y : erm I na oc 24.05 | 20.32 _ 2 | 11.13 | A98460-ND 98 88 78 | 5-1437657-7 
Authorized Distributor S stem 35.18 | 20.32 _ 3 | 11.13 | A98461-ND 1.30 1.17 1.04 | 6-1437657-9 
y 46.28 | 20.32 = 4 | 11.13 | A98462-ND 1.70 1.53 1.36 | 8-1437657-0 
57.40 | 20.32 - 5 | 11.13 | A98463-ND 2.18 1.96 1.74 | 8-1437657-8 
ihiaberee 1c | 68.50 | 20.32 | — | 6 | 11.13 | Ag8464-ND 260 234 2.08 _ | 9-1437657-8 
eo blocks XD ai 79.63 | 20.32 | — | 7 | 11.13 | A98493-ND 3.08 277 246 | 1-1437658-1 
+(2 X 1) 90.75 | 20.32 _ 8 | 11.13 | A98465-ND 3.43 3.09 2.74 | 2-1437658-1 
mae ES 112.98] 20.32 — | 10} 11.13 | A98466-ND 4.30 3.87 3.44 | 3-1437658-3 
135.20 | 20.32 — | 12 | 11.13 | A98494-ND 5.15 4.64 412 | 4-1437658-5 
< Is Ny Double Row Dual Barrier 
le 36.2 | 28.7 | 13.0] 2 9.50 | A98503-ND§ 10 63 56 | 1546306-2 
E 45° Tab Flat Tab 41.2 | 33.3 | 14.0] 2 | 11.10 | A98514-NDt 90 81 72 | 1546670-2 
a a 45.7 | 382 | 13.0] 3 9.50 | A98504-ND§ 98 88 78 | 1546306-3 
— = zs 52.3 | 444 | 140] 3 | 11.10 | A98515-NDt 1.00 90 80 | 1546670-3 
65.2 | 47.7 | 13.0 | 4 9.50_| A98505-ND§ 1.20 1.08 96 | 1546306-4 
63.4 | 55.5 | 14.0) 4 | 11.10 | A98516-NDt 1.33 1.20 1.06 | 1546670-4 
64.7 | 57.2 | 13.0) 5 9.50 | A98506-ND§ 1.33 1.20 1.06 | 1546306-5 
Snip It! Snap It! 74.5 | 66.6 | 14.0} 5 | 11.10 | A98517-ND+ 1.63 147 1.30 | 1546670-5 
74.2 | 66.7 | 13.0) 6 9.50 | A98507-ND§ 1.53 1.38 1.22 | 1546306-6 
85.6 | 77.7 | 14.0 | 6 | 11.10 | A98518-NDt 1.95 1.76 1.56 | 1546670-6 
83.7 | 76.2 | 13.0] 7 9.50 | A98508-ND§ 1.90 171 1.52 | 1546306-7 
96.7 | 88.8 | 14.0) 7 | 11.10 | A98519-ND+ 2.30 2.07 1.84 | 1546670-7 
2 93.2 | 85.7 | 13.0) 8 9.50 | A98509-ND§ 2.13 1.92 1.70 | 1546306-8 
107.8 | 99.9 | 14.0} 8 | 11.10 | A98520-ND+ 2.63 2.37 2.10 | 1546670-8 
baat, 130.0 | 122.1 | 14.0 | 10 | 11.10 | A98521-NDt 3.28 2.95 2.62 | 1-1546670-0 
Product Specifications: * Blocks and End Stops: Nylon ¢ Track: NORYL EN 265 * FASTON Tab and 131.2 | 1237 | 13.01 12 9.50 | A98510-ND§ 3.18 2.86 254 1-1546306-2 
Jumper Tab: Tin plated brass * Screws: Nickel plated brass Ratings: * 6000 Breakdown voltage, rms line- 152.2 144.3 14.0 12 11 10 | A98522-ND+ 3.95 3.56 316 1-1546670-2 
to-line * 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Maximum 150.2 142.7 13.0 14 9.50 A98511-ND§ 3.65 3.29 2.99 1-1546306-4 
= 7 7 174.4 | 166.5 | 14.0 | 14) 11.10 | A98523-ND+ 4.53 4.08 3.62 | 1-1546670-4 
Max. | Max. Wire Dimensions = Inch 159.7 | 152.2 | 130 | 15 | 9.50 | a98468-ND§ 3.98 3.58 3.18 _| 1-1546306-5 
Size |Amps | Volts | Range |_A Bic |D/E F |G {Hu 'fdg 185.5 | 177.6 | 14.0 | 15 | 11.10 | A98470-NDt 485. 4.37. 3.88 | 1-1546670-5 
6 15 300 | 22-14 | 1.125 | .750 | .422 | .375 | 343 | .219 | 563 | .171 | .437 | .96 169.2 | 161.7 | 13.0] 16 | 9.50 | A98512-ND§ 4.25 3.83 3.40 | 1-1546306-6 
8 30 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | 500 | .375 | 437 | .281 | 656 | 203 | .557 | 1.15 196.6 | 188.7 | 14.0 | 16 | 11.10 | A98524-ND+ 5.23 471 418 | 1-1546670-6 
188.2 | 180.7 | 13.0 | 18) 9.50 | A98513-ND§ 4.78 4.30 3.82 | 1-1546306-8 
Digi-Key Pricing AMP. 218.8 | 210.9 | 14.0 | 18 | 11.10 | A98471-NDt 5.85 5.27 4.68 | 1-1546670-8 
Size | Description Part No. 1 10 Part No. 302.2 | 294.7 | 13.0 | 30 | 9.50 | A98469-ND§ 7.83 7.05 6.26 | 3-1546306-0 
6 #6 Block Assembly, 100 pcs/pkg A0130-ND® 64.00/pkg —| 1-604102-1 Tri-Barrier 
8 #8 Block Assembly, 100 pcs/pkg A0131-ND@ 90.00/pkg — | 1-604152-1 20.60] — = 2 9.53 | A98481-ND 93 84 74 | 3-1437652-9 
6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND® 6.53 58.73 | 1-601805-1 30.12 — —= a) 9.53 | A98482-ND 4.25 1.13 1.00 5-1437652-4 
8 Track 36” long, 60 positions A0133-ND@ 7.40 63.64 | 1-601806-1 39.65 — — 4 9.53 | A98483-ND 1.63 1.47 1.30 | 6-1437652-7 
6 End Stop, 2 required per assembly A0134-ND® = 1.32 | 604111-1 49.17 _ - 5 9.53 | A98484-ND 1.68 1.51 1.34 | 8-1437652-2 
8 End Stop, 2 required per assembly A0135-ND® = 1.55 | 604161-1 58.70 _ - 6 9.53 | A98485-ND 2.03 1.83 1.62 | 9-1437652-5 
6,8 | Flat Tab ‘A0136-ND = 12.36 | 601989-1 68.22 | — — | 7 | 953 | A98459-ND 2.30 2.07 1.84 | 1437653-7 
6,8 | 45° Tab A0137-ND® = 10.78 | 601989-2 3 | 77.75 ad _ 8 9.53 | A98486-ND 2.68 2.41 2.14 | 1-1437653-3 
6,8 | 90° Tab A0138-ND _ 7.34 | 601989-3 87.27 _— = 9 9.53 | A98487-ND 3.05 2.75 2.44 | 2-1437653-5 
6 Jumper Tab A0139-ND@ _ 2.26 | 601985-2 96.80) — — | 10} 9.53 | A98488-ND 3.38 3.04 2.70 | 3-1437653-5 
8 Jumper Tab A0140-ND® = 3.20 | 604591-1 115.85; — — | 12 | 9.53 | A98489-ND 3.90 3.51 3.12 | 5-1437653-1 
6 #6 Terminal Block Kit A0150-ND§ 91.23 821.03 | 601804-8 134.90) — = 14 9.53 | A98490-ND 4.53 4.08 3.62 | 6-1437653-8 
8 #8 Terminal Block Kit A0151-NDt+ 121.30 1091.70 | 604336-1 144.42) — _— 15 9.53 | A98491-ND 4.88 4.39 3.90 | 7-1437653-4 
153.95| — — | 16 | 9.53 | A98492-ND 5.33 4.80 4.26 | 8-1437653-0 


@ RoHS Compliant § Kit contains 100-block assembly, 25 end stops and 2 tracks. t+ Kit contains 
100-block assembly, 50 end stops and 8 tracks. 


t With binding HD screw § Without washer 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Terminal Blocks — One Piece Connectors 


No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Board Mount — Pos. | (mm) | (v) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 [Part No. 
as ‘ 10.0mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock 
Side Wire Entry 2 15.0 A98113-ND 73 66 «58 |282858-2 
: 3 25.0 AQ8114-ND 1.03 =—.93.—S—82.: | 282858-3 
(Vertical) 4 35.0 | 600 | 20 | 12~30 | Green | AQ8115-ND 1.33 1.20 1.06 |282858-4 
5 45.0 AQ8363-ND 1.68 1.51 1.34 |282858-5 
6 55.0 AQ8116-ND 2.03 1.83 ‘(1.62 |282858-6 
No.of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 8 75.0 A98117-ND 263 2.37 2.10 |282858-8 
Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 |Part No. 7 an 600 | 20 | 12~30 | Green Reoets a8 ae eh yey 
2.54mm Centerline, 10.0mm Profile : 2 = 2 
10.16mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 
2 5.54 A98333-ND 6357 ~—«BO | 282834-2 d 
3 3.08 A98334-ND 93 8474. |280884-3 2 | 15.24 A98084-ND 63.57 ~—«BO | 282843-2 
; f : : ; é 3. | 25.40 A98085-ND 88 = 79 = 70 |282843-3 
4 | 1062 | 150 | 10 |16~30 | Green | A98335-ND 1.23 1.41 98 |282834-4 a. eseaecl epg || 4 beans We an Ae ana, capt'lonpaaed 
5 | 13.16 A98336-ND 1.50 1.35 © 1.20 |282834-5 ro 5 | 12- reer ee 4. ia (ag: 4a. seonane 
6 | 15.70 A98337-ND 1.83 1.65 ‘1.46 |282834-6 a | cease RCo «173 1s8 138 lpaadae 
8 | 20.78 AQ8338-ND 245 221 1.96 |282834-8 a 17830 =o ee 
10 | 2586 | 150 | 10 |16~30 | Green | A98074-ND 3.05 275 2.44 |1-282834-0 to | ses | coo | 45 | 42030 | Green WRGEREOIIIN os 259 2.40 |qoaneaa.o 
12 | 30.94 AQ8O75-ND 3.65 3.29 2.92 | 1-282634-2 12 | 116.84 AQ8091-ND 350 315 280 |1-282843-2 
3.5mm Centerline, 12.6mm Profile — With Interlock 
2 70 ‘A98159-ND 53.48 ~—42:1284301-2 
3 10.5 A98160-ND 80 ©7264. |284391-3 Board Mount 
4 14.0 | 300 | 12 |14~30 | Green | AQ8161-ND 1.03 93 82 |284391-4 . . 
5 175 A98372-ND 1.30 1.17 1.04 |284391-5 Multi-Level Stacking 
6 21.0 A98162-ND 1.55 1.40 1.24 |284391-6 
8 28.0 AQBIGS-ND 213 1.92 1.70 |284391-8 (1 st and 2nd Level) 
10 | 350 | 300 | 12 |14~30 | Green | A98164-ND 2.60 2.34 2.08 |1-284391-0 
12 | 420 AQBI65-ND 3.13 2.82 2.50 | 1-284391-2 
3.5mm Centerline, 8.5mm Profile, High Temperature — Without Interlock 
2 7.0 A97973-ND 53 AB A2 |1776112-2 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
3 105 | 300 | 12 | 16~28 | Black | A97974-ND 87.78 ~——70 '|1776112-3 Pos. | (mm) | (v) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
4 14.0 A97975-ND 1.03 93 82 _|1776112-4 5.0mm Centerline, 25.2mm Profile — With Interlock 
3.81mm Centerline, 12.6mm Profile — With Interlock 2 10.0 ‘A98120-ND 1.53 1.38 1.22 |282888-2 
2 | 7.62 AQBI166-ND 53 48 42 |284392-2 3 | 150 | 300 | 15 | 12~30 | Green | pggiot-np 2.35 2.12 _ 1.88 |282888-3 
A a 40 ae dawson 6 net geno fog a of Berea 5.08mm Centerline, 25.2mm Profile — With Interlock 
i ~ reen | A 4 ‘ = % 7 
5 | 19.05 AQ8I69-ND 1.30 117 1.04 |284392-5 Bates ee ee ae 
6 | 22.86 AQ8373-ND 1.55 140 1.24 |284392-6 4 | 2032 | 300 | 15 |12~30 | Green | a98267-ND 313 282 250 |796692-4 
8 | 3048 AQBI70-ND 213 192 1.70 |284392-8 5 | 25.40 A98268-ND 3.90 351 3.12 |796692-5 
40 | 3810 | 300 | 12 |14~30 | Green | A98171-ND 2.60 234 2.08 /1-284392-0 6 | 30.48 AQ8269-ND «4.70 4.23 3.76 |796692-6 
12 45.72 A98172-ND 3.13 2.82 2.50 |1-284392-2 8 40.64 A98270-ND 6.25 5.63 5.00 |796692-8 
3.81mm Centerline, 8.5mm Profile, High Temperature — Without Interlock 10 50.80 300 15 | 12~30 | Green | A98271-ND 7.80 7.02 6.24 |1-796692-0 
2 7.62 A97976-ND 73. 66. 58 117761132 12 | 60.96 A98272-ND «9.38 —-8.44__7.50 | 1-796692-2 
3 | 11.43 Ag7977-ND 1.05 = .95_—S—84.:|1776113-3 
4 | 1524 | 150 | 12 |16~28 | Black | AQ7978-ND 1.43 1.29 1.14 |1776113-4 os 
5 | 19.05 AQ7979-ND 1.78 += 1.60-~—-'1.42:|1776113-5 Board Mount 
6 | 22.86 AQ7980-ND 2.15 1.94 _1.72 |1776113-6 i 
8 | 3048 AQ79BI-ND 275 248 2.20 |1776113-8 Top Wire Entry 
10 | 3810 | 150 | 12 |16~28 | Black | A97982-ND 3.55 3.20 2.84 |1-1776113-0 
12 | 4572 A97983-ND 4.25 3.83 3.40 | 1-1776113-2 (Right Angle) 
5.0mm Centerline, 10.0mm Low Profile — With Interlock 
P) 40.0 A98076-ND 35 32 28 |282836-2 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
3 15.0 A98077-ND 55 = 50-44 |282836-3 Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10-100 |Part No. 
4 20.0 300 10 |16~30 | Green | A98078-ND 78 70 62 |282836-4 5.0mm Centerline, 8.2mm Profile — With Interlock 
5 25.0 A98079-ND 93 8474 |282836-5 2 10.0 A98369-ND 35. «.32~—=«28 (284093-2 
6 30.0 A98339-ND 1.10 9988 |282836-6 3 15.0 A98154-ND 63 57 50 |284093-3 
8 70.0 A98080-ND 1.48. 1.33 1.18 |282836-8 4 20.0 | 300 | 10 | 16~30 | Green | A98370-ND ‘80 ©7264. |284093-4 
40 | 500 | 300 | 10 |16~30 | Green | A98340-ND 1.85 1.67 1.48 |1-282836-0 5 25.0 AQB155-ND 1.03 93.82: |284093-5 
12 60.0 A98341-ND 2.20 1.98 1.76 |1-282836-2 6 30.0 A98371-ND 1.20 1.08 _.96_|284093-6 
2:Ommn Centering; 19. 0mnr Probie — With interlock: id | 500 | 300 | 10 | 16-30 | Green | aseterND 200 180 1.60 |1-284000-0 
: ise oon & af a0 Bea 12 | 600 AQSI58-ND 240 2146 1.92 |1-284093-2 
4 | 200 | 300 | 20 |12~30 | Green | A98357-ND 115 1.04 92 |282856-4 5.08mm Genterline, 9.0mm Profile — With Interlock 
5 25.0 ‘A98358-ND 1.48 1.33 1.18 |282856-5 : ie aes a as ie oy - 
6 30.0 AQ9B105-ND 1.73 (1.56 ‘1.38 |282856-6 . H : f ; 
4 | 2032 | 300 | 15 | 12-30 | Green | A98100-ND 1.05 95 84 |282851-4 
& | 40.0 DQEIOGNDE) 238 214 1.90 /282856-8 5 | 25.40 AQB101-ND 1.33 1.20 1.06 |282851-5 
10 | 500 | 300 | 20 |12~30 | Green | A98107-ND 288 259 2.30 |1-282856-0 Be | aya ROSTOOEME «455 140 1.24 |280851.8 
12 | 60.0 AQ8108-ND 3.50 3.15 2.80 | 1-282856-2 soa POSES 2.15 1941.7 DBDaRT-6 
5.08mm Centerline, 10.0mm Low Profile, High Temperature — With Interlock 10 50.80 300 15 12~30 | Green | A98103-ND 2.60 234 2.08 4-282851-0 
2 | 1016 ‘A97984-ND 65 59 52 |1776119-2 12 | 60.96 AQ8104-ND 3.20 2.88 ~—-2.56 | 1-282851-2 
3 | 15.24 A97985-ND 70 63 56 |1776119-3 
4 | 2032 | 300 | 10 |16~30 | Black | A97986-ND 88 =©=.79 =~ 71_‘|1776119-4 
5 | 25.40 Ag7987-ND 1.10 99 88 |1776119-5 Board Mount — 
6 | 30.48 AQ7988-ND 1.32, 4.19 1.06 |1776119-6 . 
5.08mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock Wi re Ent ry 
2 | 1016 A98342-ND ‘53.482 | 282841-2 ° 
3 | 15.24 A98343-ND 80 6.7264. | 282841-3 35 Angle 
4 | 2032 | 300 | 15 |12~30 | Green | A98081-ND 1.03 93 82 |282841-4 
5 | 25.40 AQ8082-ND 1.25 143 1.00 |282841-5 
5 30.48 BOBSSAEND) 1.60 1.85 1.20: |262841-6 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
8 | 40.64 paceome 203) (183° 1,62 282841-68 Pos. | (mm) | (v) | (A) | AWG | Color | PartNo. 110100 | Part No. 
10 | 5080 | 300 | 15 |12~30 | Green | A98083-ND 2.53 2.28 2.02 |1-282841-0 Omm Contenine, 15.0mn Profile = With Interiocte 
12 | 60.96 AQ8346-ND 3.05 2.75 2.44 |1-282841-2 5 700 a ws TOR = uid ay YESS 
5.08mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock 3 1 50 AQ8252-ND ‘90 ‘31 20 796689-3 
3 oe ae so ve - bees 4 20.0 | 300 | 15 | 12~30 | Black | A98255-ND 1.20 1.08 96 |796689-4 
4 | 2032 | 300 | 20 |12~30 | Green | A98361-ND 115 1.04 92 |282857-4 H ea pee be te te ae 
5 | 25.40 AQ8109-ND 1.48 1.33 1.18 |282857-5 3 700 RcaesUnInE 2.40 2161.92 1798089-8 
Bi) 8088 BESMIDNOMS 1.73 1.56 1.88 (282857-6 to | 500 | 300 | 15 |12~30 | Black | Agg444-ND 3.00 270 2.40 |1-796689-0 
8 | 40.64 A98362-ND 2.38 2.14 1.90 /282857-8 12 | 60.0 A98262-ND 3.58 3.22 «2.86 |1-796689-2 
40 | 5080 | 300 | 20 |12~30 | Green | A9B111-ND 2.88 259 2.30 |1-282857-0 3 100 AS8445-ND 3 5780 1 796600-2 
12 | 60.96 AQ8112-ND 3.50. 3.15 2.80 | 1-282857-2 7 150 AGRE RTT bo Cai. 2-79 ||7oneane 
7.5mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 4 20.0 | 300 | 15 | 12~30 | Green | A98447-ND 1.20 1.08 96 |796690-4 
2 15.0 A98092-ND 55 = 50-44 |1282844-2 5 25.0 A98263-ND 1.48 1.33 1.18 |796690-5 
3 22.5 300 15 |12~30 | Green | A98093-ND 85 AL 68 |282844-3 6 30.0 A98448-ND 1.78 1.60 1.42 |796690-6 
4 30.0 A98094-ND 1.10 99.88 |282844-4 8 40.0 A98264-ND 240 2.16 1.92 |796690-8 
7.62mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 10 50.0 300 15 | 12~30 | Green | A98265-ND 3.00 2.70 2.40 |1-796690-0 
2] 1524 | aay. | a5: | 4area0 |e A98347-ND 5550. 4d (282845-2 12 | 600 AQ8449-ND «3.58 ~—3.22~—«-2.86 | 1-796690-2 
3 | 22.86 a Feen | 498095-ND 85 77 __—.68_|282845-3 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Terminal Blocks — One Piece Connectors 


Board Mount - Wire Entry 35° Angle (Cont) 


Wire Protector A*> 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics . << 
Pos. | (mm) | (v) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 |Part No. Version — 
5.08mm Centerline, 15.0mm Profile — With Interlock . 
2 | 10.16 A98348-ND 6357-50 | 282847-2 Wire Entry 
3 | 15.24 A98349-ND 90 81 72 |282847-3 B 
4 | 2032 | 300 | 15 |12~30 | Green | A98350-ND 1.20 1.08 96 |282847-4 45 Ang le 
5 | 25.40 A98351-ND 148 1.33 1.18 |282847-5 
id 30.48 See oii) 178 Rea arta No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
8 | 40.64 AQB097-ND 240 216 1.92 |282847-8 4 i Bell a MERE eal s Sl em (ear 
to | 5080 | 300 | 15 |12~30 | Green | agg098-ND 3.00 270 2.40 |1-282847-0 ss || (Cut) |L_ itty) L(G) olan Aart ND: fartiNo: 
12 60.96 A98099-ND 3.58 3.22 2.86 |1-282847-2 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile — With Interlock 
2 | 10.00 ‘A98004-ND 58 .52.~—~—«AG «| 1776252-2 
ij 3 | 15.00 A98005-ND 65 59 52 |1776252-3 
Hi g h Current 4 | 2000 | 250 | 10 | 14-22 | Blue | A98006-ND 113 1.02 90 |1776252-4 
PCB M t 5 | 25.00 AQ8007-ND 1.43 1.29 1.14 |1776252-5 
ount — 6 | 30.00 A98008-ND 1.70 1.53 1.36 |1776252-6 
. . 8 | 40.00 AQBOOD-ND 2.23. «201 1.78 |1776252-8 
Side Wire Entry to | 50.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue | Agso10-ND 283 255 226 |1-1776252-0 
12 | 60.00 AQBO11-ND 3.35 3.02_—«-2.68 | 1-1776252-2 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Pos. (mm) (V) (A) AWG Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. Screwless Con necto rs 
6.35mm Centerline, 21.5mm Profile — With Interlock 
2 | 1270 A98275-ND 1.08 97 86 |796740-2 
3 | 19.05 | 300 | 30 | 10-24 | Green | pggo76-no 1.48 1.38 1.18 |796740-3 
9.52mm Centerline, 21.5mm Profile — With Interlock 
2 | 19.04 A98273-ND 1.23. 141 98 |796739-2 
3 | 2856 | 800 | 30 | 10-24 | Green | nggo74.nn 1.85 1.67 1.48 | 796739-3 
10.16mm Centerline, 29.50mm Profile — With Interlock 
2 | 2032 AQ8060-ND 2.25 203 1.80 |1776886-2 
3 | 3048 | 900 | 52 | 6~8 | Green | pogogi-no 3.35 3,022.68 | 1776886-3 
a No. of} Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Wire Protector Fig.| Pos. | (mm) | (Vv) | (A) | AWG | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
. Board Mount, 5.0mm Centerline, 13.9mm Profile, Top Wire Entry — Spring 
Version — 2 | 1250 A98012-ND 30ST 72 [1776259-2 
2 5 3 | 17.50 AQ8013-ND 1.33 1.20 ~—-1.06 |1776259-3 
Side Wire Entry 4 | 2250 | 300 | 10 |14~22| Green | A98014-ND 1.75 1.58 ‘1.40 |1776259-4 
, | 5 | 2750 AQ8015-ND 2.25 2.03 1.80 |1776259-5 
6 | 32.50 AQBO16-ND 2.63 -2.37_—-2.10 | 1776259-6 
- —_— - - 8 | 42.50 AQBOI7-ND 358 322 2.86 |1776259-8 
No. of | Dim. A | Volt. / Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 40 | 52.20 | 300 | 10 |14~22] Green | A98018-ND 498 4.48 — 3.98 | 1-1776259-0 
Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. 12 | 62.50 AQ8019-ND 6.03 «5.43 «4.82 | 1-1776259-2 
3.5mm Centerline, 8.3mm Profile, PCB Mount — With Interlock Board Mount, 5.08mm Centerline, 13.9mm Profile, Top Wire Entry — Spring 
2 7.00 A98036-ND 25 23.20 1776275-2 2 | 1266 A98020-ND 90 ~8T 72 [1776260-2 
3 | 10.50 ‘A98037-ND 35 32.28 )1776275-3 3 | 17.74 AQ8021-ND 1.33 1.20 ~—-1.06 |1776260-3 
4 | 1400 | 250 | 7 | 18-26 | Blue | A98038-ND 53 48 42 |1776275-4 4 | 22.82 | 300 | 10 |14~22] Green | A98022-ND 1.75 158 1.40 |1776260-4 
5 | 17.50 A98039-ND 68 61.54 )1776275-5 , | 5 | 27-90 AQ8023-ND 2.25 203 1.80 |1776260-5 
6 | 21.00 A98040-ND 80 72.64 |1776275-6 6 | 32.98 AQ8024-ND —«-2.63-——-2.37_—_—«2.10 | 1776260-6 
8 | 28.00 AQBO4T-ND 1.20 +1.08 96 |1776275-8 8 | 43.14 A98025-ND 358 3.22 2.86 |1776260-8 
10 | 3500 | 250 | 7 | 18~26 | Blue | A98042-ND 133 1.20 1.06 |1-1776275-0 10 | 5330 | 300 | 10 |14~22] Green | A98026-ND 5.23 4.71 4.18 | 1-1776260-0 
12 | 42.00 AQ8043-ND 1.55 1.40‘ 1.24 |1-1776275-2 12 | 63.46 A98027-ND 6.28 5.65 _—_—<5.02 | 1-1776260-2 
5.0mm Centerline, 10.0mm Profile, PCB Mount — With Interlock Board Mount, 5.08mm Centerline, 18.8mm Profile, Side Wire Entry 
2 | 10.00 A97996-ND 28 25.22 ]1776244-2 2 | 10.16 A97958-ND 83 75—~«06 | 1437671-1 
3 | 15.00 A97997-ND 53 48 42 |1776244-3 3 | 15.24 AQ7959-ND 1.20 1.08 96 | 1437671-4 
4 | 2000 | 250 | 10 | 14-22 | Blue | A97998-ND 65 59 © 52 |1776244-4 4 | 20.32 | 300 | 10 |18~22] Black | AQ97960-ND 1.55 140 1.24 |1437671-6 
5 | 25.00 A97999-ND 85 77 68 )1776244-5 » | 5 | 25-40 AQ7961-ND = 1.70 = 1.53 1.36 | 1437671-7 
6 | 30.00 A98000-ND 1.00 90.80 |1776244-6 6 | 30.48 Ag7962-ND 2.03 1.83 1.62 |1437671-9 
8 | 40.00 AQBOOT-ND 1.30. ‘1.17 1.04 |1776244-8 8 | 4064 AQ796S-ND 5.05 455 4.04 |4-1437671-1 
10 | 50.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue | A98002-ND 163 1.47 1.30 |1-1776244-0 40 | 50.80 | 300 | 10 |18~22] Black | A97964-ND 3.35 3.02 2.68 |1-1437671-3 
12 | 60.00 A98003-ND 2.00 1.80 1.60 | 1-1776244-2 12 | 60.96 AQ8314-ND 4.03 3.63—_3.22 |1-1437671-5 


No. of} Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | (mm) (V) (A) | AWG | Color | PartNo. il 10 100 |Part No. 
5 25.00 A98429-ND 2.00 1.80 1.60 |796640-5 
6 30.00 A98244-ND 2.38 2.14 1.90 |796640-6 
2 8 40.00 | 300 | 15 |12~30] Green | A98245-ND 3.15 2.84 2.52 |796640-8 
10 | 50.00 A98430-ND 3.70 3.33 2.96 | 1-796640-0 
12 | 60.00 A98246-ND 4.73 4.26 3.78 |1-796640-2 
5.08mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 10.16 A98223-ND 80 12 64 |796634-2 
3 15.24 A98224-ND 1.15 1.04 92 |796634-3 
4 20.32 | 300 | 15 |12~30] Green | A98225-ND 1.55 1.40 1.24 |796634-4 
No. of} Dim. A | Volt. )Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 5 25.40 A98226-ND 1.93 1.74 1.54 |796634-5 
Fig. | Pos. | (mm) (V)_ | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. 7 6 30.48 A98227-ND 2.38 2.14 1.90 |796634-6 
3.5mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 8 40.64 A98228-ND 3.15 2.84 2.52 |796634-8 
2 7.0 A98173-ND 90 81 72 |284506-2 10 | 50.80 | 300 | 15 |12~30]| Green | A98229-ND 3.93 3.54 3.14 | 1-796634-0 
3 10.5 A98374-ND 1.33 1.20 1.06 |284506-3 12 | 60.96 A98230-ND 4.73 4.26 3.78 |1-796634-2 
4 14.0 300 11. |14~30] Green | A98375-ND 1.78 1.60 1.42 |284506-4 5.0mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 
1 : oe ee 2.23 2.01 1.78 |284506-5 2] 100 A98122-ND 1.00 90  .80 )284040-2 
‘ TND 2.63 2.37 2.10 |284506-6 3 | 15.0 A98364-ND 1.48 = 1.33-1.18 |284040-3 
8 28.0 A98174-ND 3.58 3.22 2.86 |284506-8 4 20.0 300 | 15 |12~30] Green | A98123-ND 1.93 1.74 1.54 |284040-4 
10 35.0 300 | 11 |14~30] Green | A98378-ND 4.45 4.01 3.56 | 1-284506-0 5 25.0 AQ8124-ND 2.45 2.21 1.96 |284040-5 
12 | 42.0 A98379-ND 5.30 4.77 4.24 |1-284506-2 3] 6 30.0 A98365-ND 295 2.66 2.36 |284040-6 
3.81mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 8 40.0 A98366-ND 3.93 3.54 3.14 |284040-8 
2 7.62 A98175-ND 90 81 72 |284507-2 10 50.0 300 | 15 |12~30| Green | A98126-ND 4.90 441 3.92 | 1-284040-0 
3 11.43 A98380-ND 1.33 1.20. 1.06 |284507-3 12 60.0 A98127-ND 5.88 5.29 4.70 | 1-284040-2 
4 15.24 | 300 | 11 |14~30) Green | A98381-ND 1.78 1.60 1.42 |284507-4 5.08mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 
1 : bee pean oa So ag ere 2 | 10.16 AQ8128-ND 1.00 90 80 |284041-2 
z. : 2 z i 3 15.24 A98129-ND 1.48 1.33 1.18 |284041-3 
8 30.48 A98176-ND 3.58 3.22 2.86 |284507-8 4 20.32 | 300 | 15 |12~30] Green | A98367-ND 1.93 1.74 1.54 |284041-4 
10 | 3810 | 300 | 11 |14~30) Green | A98384-ND 4.45 4.01 3.56 | 1-284507-0 5 25.40 A98130-ND 2.45 2.21 1.96 |284041-5 
12 | 45.72 A98177-ND 5.30 477 4.24 |1-284507-2 3 6 30.48 A98131-ND 2.95 2.66 2.36 |284041-6 
5.0mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 8 40.64 A98132-ND 3.93 3.54 3.14 |284041-8 
9 10.00 A98241-ND 80 72 64 |796640-2 10 | 50.80 | 300 | 15 /12~30) Green | A98133-ND 4.90 4.41 3.92 | 1-284041-0 
2 3 15.00 | 300 | 15 /12~30) Green | A98242-ND 1.15 1.04 92 |796640-3 12 | 60.96 A98134-ND 5.88 5.29 4.70 |1-284041-2 
4 | 20.00 Ag6243-ND 1.55 1.40 1.24 |796640-4 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Terminal Blocks — Two Piece Connectors (cont) 


Plugs With Screw Flanges 


Pivot Block Connectors 


No. of} Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | (mm) (V) (A) | AWG | Color | Part No. ul 10 100 |Part No. 
5 = = - : 3.5mm Centerline, 21.7mm Profile — Insulation Displacement 
No. of} Dim. A | Volt. ) Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 2 9.00 ‘A98044-ND 2.60 2.34 2.08 11776282-2 
Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10100 | Part No. 3 | 12.50 A98045-ND 2.98 2.68 2.38 |1776282-3 
3.5mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 4 16.00 | 250 5 |22~ 24) Green | A98046-ND 3.35 3.02 2.68 | 1776282-4 
ql 7 5 | 19.50 A98047-ND 3.80 3.42 3.04 |1776282-5 
ot ee ‘ 2 ie Suicioa 11! 6 | 23.00 A98048-ND 4.28 3.85 _~—3.42 | 1776282-6 
4 | 146 | 300 | 11 |14~30] Green | ags3e7-ND 2.20 198 1.76 |284510-4 B |) 2000 pecOkyiome 5.08 457 4.06 | 17762828 
; : : . 10 | 37.00 | 250 | 5 |22~24] Green | A98050-ND 6.00 540 4.80 |1-1776282-0 
y | 5 | 184 A98388-ND = 2.73 2.46 2.18 |284510-5 12 | 44.00 AQ8051-ND 6.85 —«6.17_—«<5.48 | 1-1776282-2 
6 21.6 A98389-ND 3.33 3.00 2.66 |284510-6 3.5mm Centerline, 21.7mm Profile, With Screw Flange — Insulation Displacement 
8 | 286 A98390-ND 4.43, 3.99 3.54 1284510-8 2 | 17.00 AQ8052-ND 275 248 2.20 ]1776283-2 
10 | 356 | 300 | 11 |14~30] Green | A98178-ND 5.53 4.98 4.42 | 1-284510-0 3 | 20.50 A98053-ND 3.13 282 2.50 |1776283-3 
12 | 426 AQ8179-ND 6.60 5.94 —_ 5.28 |1-284510-2 4 | 24.00 | 250 | 5 |22~24) Green | A98054-ND 3.58 3.22 —-2.86 | 1776283-4 
3.81mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 2 : ee ee He 3 Bee teas 
2 | 8.22 AQ8391-ND 1.10 99 88 |284511-2 ; : ; 7 
8 | 38.00 A98057-ND 5.25 473 4.20 |1776283-8 
3 | 12.03 A98392-ND 1.65 1.49 1.32 |284511-3 10 | 45.00 | 250 | 5 |22~24) Green | A98058-ND 6.00 5.40 4.80 |1-1776283-0 
4 15.84 | 300 11. | 14~30)} Green | A98180-ND 2.20 1.98 1.76 |284511-4 12 | 52.00 A98059-ND 7.00 6.30 5.60 |1-1776283-2 
1 | 5 | 19.65 A98393-ND 2.73.» 2.46 = -2.18 |284511-5 
6 | 23.46 A98394-ND 3.83 3.00 2.66 |284511-6 
8 | 31.08 A98395-ND 4.43 3.99 3.54 |284511-8 
10 | 38.70 | 300 | 11 |14~30] Green | A98181-ND 5.53 4.98 4.42 | 1-284511-0 
12 | 46.32 AQ8182-ND 6.60 5.94 5.28 | 1-284511-2 
5.0mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 | 198 A98277-ND —1.08 93.82 |796858-2 
3 | 24.8 A98278-ND 1.55 1.40 1.24 |796858-3 
4 | 29.8 A98279-ND 2413 1.92 1.70 |796858-4 
2) 5 | gag | 300 | 15 ]12~30) Green | pcgogo.nD 2.60 234 © «2.08 |796858-5 
6 | 39.8 A98281-ND 3.13 282 2.50 |796858-6 
8 | 49.8 A98282-ND 4.18 3.76 3.34 |796858-8 
5.08mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 | 19.96 A98283-ND 1.03 93.82 |796859-2 
3 | 25.04 A98284-ND 1.55 1.40 —‘'1.24 |796859-3 
4 | 3012 | 300 | 15 |12~30) Green | A98451-ND 2.13 1.92 ‘1.70 |796859-4 
> | 5 | 35.20 A98285-ND 2.60 2.34 2.08 |796859-5 
6 | 40.28 A98286-ND 3.13 2.82 2.50 |796859-6 
8 | 50.44 A98287-ND 4.18 3.76 3.34 |796859-8 ; : Sa : 5 
No.of | Dim. A | Volt. | Al H Digi-K Price Each Tyco Elect 
10 | 60.60 | 300 | 15 /12~30] Green | ags452-ND 5.23 4.71 4.18 |1-796859-0 Bre Gee ll ey ra era || tetra: eee ee eg eae 
12 | 70.76 A98288-ND 6.25 5.63 5.00 |1-796859-2 3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Closed End Header 
5.08mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 2 9.0 ‘A98188-ND 35 32 28 |284514-2 
2 | 10.16 A98289-ND 1.25 1.43 1.00 |796861-2 3 12.5 A98407-ND 55 50 44 |284514-3 
3 | 15.24 A98290-ND 1.88 169 1.50 |796861-3 ; ies 300 "1 Green Pe # a ¥ ce 
4 | 2032 | 300 | 15 |12~30) Green | A98291-ND 2.50 2.25 2.00 |796861-4 1 : H : : : . 
3 | 5 | 25.40 A98292-ND 3.13 2.82 2.50 |796861-5 Ge | 2300 BUONO 110 9088 (2845146 
B | ands pee 575358 _ 500 [ropast-s io | aro | soo | 11 | Green | aeetstno 135 tr 148 |t-28e504-0 
8 | 40.64 A9B453-ND 5.00 4.50 4.00 /796861-8 12 | 440 AQ8192-ND 2.20 1.98 1.76 |1-284514-2 
10 | 50.80 300 15 | 12~30} Green | A98294-ND 6.25 5.63 5.00 |1-796861-0 3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Closed End Header 
12 | 60.96 A98295-ND 7.53 6.78 _6.02 | 1-796861-2 2 9.91 7198410-ND 35 32 28 12845172 
oe ? 3 13.72 A98411-ND 55 50 44 |284517-3 
Multi-Directional Connectors 4 | 1753 | 300 | 11 | Green | agg202-ND 78 70 62 |284517-4 
, 5 21.34 A98412-ND 93 84 74 |284517-5 
6 25.15 A98203-ND ‘1.10 99 88 |284517-6 
8 32.77 A98204-ND 1.48 1.33 —-1.18 |284517-8 
10 | 40.39 | 300 | 11 Green | A98205-ND 1.85 1.67 1.48 |1-284517-0 
12 | 48.01 A98206-ND_ 2.20. 1.98 _1.76 | 1-284517-2 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Closed End Header 
2 12.0 ‘A98431-ND 33 30.26 |796642-2 
3 17.0 A98432-ND 53 48 42: |796642-3 
4 22.0 | 300 | 15 Green | A98433-ND 73 66 58 |796642-4 
| 3 27.0 A98434-ND 88 79 70 |796642-5 
6 32.0 A98435-ND___1.03 93.82 |796642-6 
No. of} Dim. A | Volt. ) Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 3 42.0 A98436-ND 7.40 1.26 142 |796642-8 
Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10-100 | Part No. 10 52.0 300 15 Green | A98247-ND 1.70 1.53 1.36 | 1-796642-0 
5.0mm Centerline, 11.5mm Profile, 90°/180° Plug, Rising Cage Style 12 62.0 A98437-ND 2.08 1.87 1.66 |1-796642-2 
2 10.00 ‘A98327-ND a7 68 60 |282830-2 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Closed End Header 
3 | 15.00 A98328-ND 1.05 95 84 |282830-3 2 11.98 A98231-ND 33 30.26 /796636-2 
4 | 20.00 | 300 | 12 |14~30| Green | A98072-ND 1.43 1.29 1.44 |282830-4 3 | 17.06 A98423-ND 53 48 42 |796636-3 
i : 4 2214 | 300 | 15 Green | A98232-ND 73 66 58 |796636-4 
5 | 25.00 A98073-ND 1.75 «1.58 ~—-1.40 |282830-5 
1 5 27.22 A98424-ND 88 79 70 |796636-5 
6 | 30.00 A98329-ND 2.15 1.94 _‘1.72 |282830-6 2) 5 32.30 A98233-ND 1.03 ‘93. «82. |796636-6 
8 | 40.00 AQSSSO-NDI 2.80 62.62 2.24 1282830-8 8 | 42.46 A98234-ND 1.40 1.26 1.12 |796636-8 
10 | 50.00 | 300 | 12 |14~30) Green | A98331-ND 3.50 3.15 2.80 |1-282830-0 10 52.62 300 15 Green A98425-ND 1.70 1.53 1.36 |1-796636-0 
12 | 60.00 AQ8332-ND 4.25 3.83 3.40 |1-282830-2 12 | 62.78 A98426-ND 2.08 ~—s1.87 __1.66 |1-796636-2 
5.0mm Centerline, 11.0mm Profile, 90°/180° Plug, Wire Protector Style 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Open End Header 
2 | 10.0 A98028-ND 25 23.20 ]1776263-2 2 10.0 A98315-ND 28 25.22 |282822-2 
3 | 15.0 ‘A98029-ND 40.36 ~=—«.32.1776263-3 3 15.0 A98316-ND 50 45 40 )282822-3 
4 | 200 | 300 | 10 |14~22] Blue | a9s030-ND 55 50 ~—-.44./1776263-4 4 20.0 ) 300 ) 15 | Green | A98317-ND = 70 63-56 /282822-4 
5 25.0 A98318-ND 85 77 68 |282822-5 
5 | 25.0 A98031-ND 55 50.44 |1776263-5 3 
Call sa ee Roath ae 75 ae lia7eped 6 6 30.0 A98068-ND __1.03 93.82 |282822-6 
: : : : 8 40.0 AQ8319-ND 1.33 1.20 1.06 |282822-8 
8 | 40.0 A98033-ND 1.10 9988. 1776263-8 10 50.0 | 300 | 15 Green | A98320-ND 1.65 1.49 1.32 |1-282822-0 
10 | 50.0 | 300 | 10 |14~22] Blue | A98034-ND 1.40 1.26 1.12 |1-1776263-0 12 60.0 A98069-ND 2.00 1.80 —_‘1.60 |1-282822-2 
12 | 60.0 A98035-ND 163 147 1.30 |1-1776263-2 (Continued) 
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™ TycoElectronics = Terminal Blocks — Two Piece Connectors 


Authorized Distributor 


Headers Without Flanges (cont) 


No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
= 5 ae A F Fig. | Pos. (mm) (V) (A) Color Part No. 1 10 100 |Part No. 
No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Pos. | (mm) | (WV) (A) Color | Part No. 1 10 100 |Part No. : a Pn iv a a es 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Open End Header 6 31 3 A98417-ND 143 1'33 148 984539-6 
2 10.16 A98321-ND 28 25 .22 |282825-2 2 8 38.3 300 am Green A98418-ND 1.93 174 154 984539-8 
3 | 15.24 A98322-ND 50 = .45.—S40.: | 282825-3 ‘ ; : : : : 
4 | 2032 | 300 | 15 | Green | A98323-ND 70 63 56 |282825-4 10 | 45.3 AQB419-ND = 2.43 2.19 1.94 | 1-284539-0 
5 | 2540 A98324-ND 85 + +«77.~—SO8 /280895-5 12 | 523 AQ8216-ND 2.88 ~—-2.59_—_-2.30 | 1-284539-2 
3 6 30.48 A98325-ND 1.03 93 82 |282825-6 3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Header 
8 40.64 A98326-ND 1.33 1.20 1.06 |282825-8 2 18.01 A98217-ND 50 5 40 |284541-2 
10 50.80 300 15 Green A98070-ND 1.65 1.49 1.32 |1-282825-0 3 21.82 A98420-ND 78 70 62 |284541-3 
12_| 60.96 AQ8O71-ND 2.00 1.80 __1.60_ | 1-282825-2 4 | 2563 | 300 | 11 Green | A98218-ND 1.00 90 80 /284541-4 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Closed End Header 2 5 29.44 A98219-ND 1.23 11 98 |284541-5 
2 9.0 A98396-ND 35 32 28 |284512-2 6 33.25 A98421-ND 1.48 1.33 1.18 |284541-6 
2/3 | om | 1 | om foe SOS BE ae goa ei iss as 
y reen y . : | % 10 48.49 300 an Green A98221-ND 2.43 2.19 1.94 |1-284541-0 
a) 2 |S DE ee 12_|_ 56.11 AQ8222-ND 2.88 2592.30 |1-284541-2 
8 30.0 98184-ND 1.48 1.33 718 1284512-8 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Header 
10 37.0 | 300 | 11 Green | A98400-ND 1.85 = 1.67 1.48 |1-284512-0 2 20.0 A98296-ND 50.45 40 | 796864-2 
12 44.0 AQ8185-ND 2.20 1.98 1.76 |1-284512-2 3 25.0 A98297-ND 70 63 56 |796864-3 
3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Closed End Header 3 : ae 300 15 Green aeee ee ir ine Leet 
2 9.91 A98401-ND 35 32 28 |284513-2 - # . : : e 
3 43.72 A98402-ND 55 50 ‘44 |284513-3 6 40.0 A98300-ND 1.38 1.24 1.10 |796864-6 
4 | 1753 } 300 | 11 Green | 498403-ND 78 70 62 |284513-4 8 50.0 AQB301-ND 1.85 (1.67 _‘1.48 | 796864-8 
4 5. 21.34 A98404-ND 93 84 74 |284513-5 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Header 
6 | 25.15 AQB405-ND 1.10 99.88 (284513-6 >) 2024 Aos302ND«~CO4SSCSCS*C*C 7908062 
8 | 3277 AQB40G-ND 148 133 1.18 |284513-8 3 | 2532 A98454-ND 70 63 ~+~-56 |796866-3 
10 | 40.39 | 300 | 11 | Green | AQ8186-ND 1.85 1.67 1.48 |1-284513-0 4 | 3040 | 300 | 15 | Green | Ags303-ND 93 84 74 \796866-4 
12 48.01 A98187-ND 2.20 1.98 1.76 |1-284513-2 5 35.48 A98304-ND 115 1.04 ‘92 796866-5 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Closed End Header 3 6 40.56 A98305-ND 138 124 1410 |796866-6 
: io en ne ee oe 8 | 50.72 AQB455-ND 1.85 1.67 1.48 |796866-8 
7. H 5 : A2 | 796644- 10 | 608s | 300 | 15 Green | A98456-ND 230 2.07 1.84 |1-796866-0 
4 22.0 300 15 Green A98250-ND 3 66 58 |796644-4 42 71.04 A98306-ND 075 248 220 |1-796866-2 
5 5 27.0 A98438-ND 83 15 66 |796644-5 us as uy s 
6 32.0 A98251-ND 1.03 93 82 |796644-6 
8 | 420 Ags43G-ND 140 1.26 112 |796644-8 Double Row Headers 
10 52.0 300 16 Green A98440-ND 1.63 1.47 1.30 |1-796644-0 
12 62.0 A98441-ND 2.08 1.87 1.66 |1-796644-2 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Closed End Header 
2 11.98 A98235-ND .33 30 .26 |796638-2 
3 17.06 A98236-ND 53 AB 42 |796638-3 
4 22.14 300 16 Green A98237-ND 73 66 58 |796638-4 
5 5 27.22 A98238-ND 88 19 70 |796638-5 
6 32.30 A98239-ND 1.03 93 82 |796638-6 
8 42.46 A98240-ND 1.40 1.26 1.12 |796638-8 
10 52.62 300 15 Green A98427-ND 1.70 1.53 1.36 |1-796638-0 
12 62.78 A98428-ND 2.08 1.87 1.66 |1-796638-2 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Open End Header With Interlock No. of | Dim. A Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
é ; ie 400 ‘i é Peon = ra rf pea Fig. | Pos. | (mm) (0) (A) Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
i reen | : F . “ 7 = = 
4 200 A98064-ND 70 63 56 |290811-4 5.0mm Centerline, 22.1mm Profile, Straight Open End Header With Interlock 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Open End Header With Interlock = ee re een ian Bs He Sins 
2 10.16 A98065-ND .28 25 .22 |282814-2 1 r 20.0 300 15 Green A98137-ND 155 1.40 424 984056-4 
6 3 15.24 300 15 Green A98066-ND 50 AS 40 |282814-3 5 250 'A98138-ND 195 176 156 284056-5 
4 20.32 A98067-ND 10 63 56 |282814-4 : H S : é 
5.08mm Centerline, 22.08mm Profile, Straight Closed End Header 
i 2 13.08 A98146-ND 1.00 -90 80 |284065-2 
Headers With Th readed Flanges 3 18.16 A98147-ND 1.48 1.33 1.18 |284065-3 
4 23.24 300 15 Green A98148-ND 1.93 1.74 1.54 |284065-4 
9 5 28.32 A98149-ND 2.48 2.23 1.98 |284065-5 
6 33.40 A98150-ND 2.98 2.68 2.38 |284065-6 
8 43.56 A98151-ND 3.93 3.54 3.14 |284065-8 
10 53.72 300 15 Green A98152-ND 4.90 441 3.92 | 1-284065-0 
é 12 63.88 AQ8153-ND 5.88 5.29 4.70 | 1-284065-2 
Side View . 5.0mm Centerline, 22.9mm Profile, High Temperature, Right Angle Closed End Header 
2 12.0 A97990-ND 1.08 97 86 |1776166-2 
3 17.0 A97991-ND 1.95 1.76 1.56 |1776166-3 
No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 4 22.0 A97992-ND 2.63 237 210 |1776166-4 
Fig.| Pos. | (mm) | (Vv) | (A) | Color | PartNo. 110100 |Part No. 3) 5 | avo | 300 | 15 | Black | pg7oga-nD 270 243 2.16 |1776166-5 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Header 6 32.0 A97994-ND 3.28 2.95 2.62 |1776166-6 
2 173 A98193-ND 50 5 40 |284516-2 8 42.0 A97995-ND 438 394 3.50 |1776166-8 
3 20.8 A98194-ND. 78 70 62 |284516-3 5.08mm Centerline, 22.9mm Profile, Right Angle Closed End Header 
4 24.3 300 cm Green | A98195-ND 1.00 90 80 |284516-4 2 42.20 A98139-ND 1.03 93 82 |284061-2 
1 5 27.8 AQBI96-ND = 1.28 1.11 98 /284516-5 3 17.28 AQ8140-ND 155 1.40 1.24 |284061-3 
6 313 AMBI97-ND 1.48 1.33 1.18 |284516-6 4 | 2236 | 300 | 15 | Green | A98141-ND 213 192 1.70 |284061-4 
8 38.3 A98198-ND 1.93 1.74 1.54 |284516-8 3 5 27.44 A98142-ND 2.60 2.34 = 2.08 |284061-5 
10 45.3 300 1 Green A98199-ND 2.43 2.19 1.94 |1-284516-0 6 32.52 A98143-ND 3.13 282 2.50 |284061-6 
12_| 523 AQ8200-ND 2.88 2.59 2.30 |1-284516-2 3 1 42.68 A98368-ND 448376334 1284001-8 
3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Header 10 | 5284 | 300 | 15 Green | A98144-ND 5.23 4.71 4.18 | 1-284061-0 
2 | 1801 A98207-ND 50 45 40 |284519-2 12 | 63.00 AQ8145-ND 6.25 -—-5.63——«5.00 | 1-284061-2 
3 | 21.82 A98208-ND 78 70 62 |284519-3 
4 25.63 300 ah Green A98209-ND 1.00 90 80 |284519-4 
1 5 29.44 A98210-ND 1.23 1.11 98 |284519-5 Unshrouded 
6 33.25 A98212-ND 1.48 1.33 1.18 |284519-6 H 
8 40.87 A98213-ND 1.93 1.74 1.54 |284519-8 Pin Headers 
10 48.49 300 af Green A98214-ND 2.43 2.19 1.94 |1-284519-0 
12 56.11 A98215-ND 2.88 2.59 2.30 |1-284519-2 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Header 
2 20.24 A98307-ND A5 At 36 |796867-2 No.of | Dim. A | Voltage | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
3 | 25.32 A98308-ND 70 63 56 |796867-3 Pos. | (mm) (v) (A) Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
: ey a 300 15 Green pera ae ua ~ pee 5.0mm Centerline, High Temperature, Straight Pin Header 
TT 6 | 4056 AQB310-ND 1.38 1.24 ~—«*1.10 |796867-6 ; io ee ee ea ete 
8 50.72 A98311-ND 1.85 1.67 1.48 )796867-8 4 20.0 300 12 Black | A97967-ND 36 © 33.29: |1546931-4 
jo | 6088 | 300 | 15 | Green | A98312-ND 230 207 1.84 |1-796867-0 5 250 ‘A97968-ND 46 A1.~37.:([1546934-5 
12 71.04 A98313-ND 2.75 2.48 2.20 |1-796867-2 6 30.0 A97969-ND 58 52 ‘46 |1546931-6 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Header 8 40.0 A97970-ND 78 70 62 |1546931-8 
9 2 17.3 300 14 G A98413-ND 50 A5 40 |284539-2 10 50.0 300 12 Black A97971-ND 93 84 74 |1-1546931-0 
3 | 208 reen | a98414-ND 78 70 _.62_|284539-3 12 60.0 AQ7972-ND 1.10 —-.99_—«.88_|1-1546931-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3 
See 


CINCH’ 


Features: « Interposing barriers between terminals 
binder head screws only, or with binder head screws and Y solder terminals 
recognized 


Double Row 
Barrier Blocks 


* Can be equipped with 
°UL 


Specifications: * Operating Temperature: -55°F ~ 300°F (-48°C ~ 149°C) 
* Maximum Wire Size: .375” (9.53mm) - #16; .438” (11.13mm) - #15; .563” (14.30mm) 
- #10 © Voltage Rating: .375” and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 1100VAC rms 


maximum; .563” (14.30mm) - 1600VAC rms maximum 


* Current Rating: .375” 


BH Screw Size 


@ 
@ 


@ 
@ 


(9.53mm) - 15A maximum; .438” (11.13mm) - 20A maximum; .563” (14.30mm) - 30A Terminal Dimensions — Inch (mm) BH Screw 
maximum ¢ Maximum Watts per Terminal: .375” (9.53mm) — 3750; .438” (11.13mm) — Spacing A B c D E F G Size 
5000; .563” (14.30mm) — 7500 375 (9.53) | .375(9.53) | .313(7.95) | .688(17.48) | .875 (22.23) | .141(3.58) | .160(4.06) | .406 (10.31) | 5-40x3/16 
Material: ¢ Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic 175/185 
+ Eyelet Material: Brass + Eyelet Plating: Nickel * Screw Material: Steel or brass | 438 (11.13) | 438(11-13) | 422 (10.72) | 875 (22.23) | 1.125 (28.58) | 156 (3.98) | (4 45,479) | 500 (12.70) | 6-32x1/4 
Tee Pee over copper flash * Solder Terminal Material: Brass * Solder | se (4439) | 563 (14.30) | .500(12.70) | 1.062 (26.97) | 1.312 (33.32) | .203(5.16) | .209(5.31) | .625 (15.88) | 8-32x5/16 
Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing 
Spacing | Cont. | PartNo. il 25 50 Spacing | Cont. | PartNo. 1 25 50 Spacing | Cont. | PartNo. 1 25 50 
19 [088972-ND 2 Boas 401-72 
Barrier Blocks 20 | CBB373-ND 13.20 250.94 456.50 Barrier Blocks 
2 | CBB102-ND@ 740 26.60 48.39 375" | 21 | CBB374-ND 12.49 237.39 431.85 2 |CBB302-ND@ 241 40145 73.04 
3 |CBB103-ND® 1.82 34.63 63.00 (953mm) | 22 |GBB375-ND 12.62 239.90 436.41 3 |CBB303-ND 253 48.18 87.65 
4 | CBB104-ND® 1.95 3714 67.56 23 | CBB376-ND 12.67 240.90 438.24 4 |CBB304-ND@ 293 55.71 101.34 
5 | CBB105-ND@ 224 4266 77.61 24 | CBB377-ND 14.41 274.02 498.50 5 |CBB305-ND@ 4.25 80.80 146.99 
6 | CBB106-ND@ 277 52.70 95.87 25 |CBB378-ND 14.76 280.55 510.37 6 |CBB306-ND@ 6.05 114.93 209.08 
7 |CBB107-ND® 3.01 57.21 104.08 i Solder -Termunal Marker Strips’ 7 |CBB307-ND 6.65 126.47 230.08 
8 |CBB108-ND® 346 65.75 119.60 RoHS Compliant 8 | CBB308-ND 692 131.49 239.21 
9 | CBB109-ND@ 3.91 74.28 = 135.12 2 CBB379-ND W72: 32.62 59.35 563” 9  |CBB309-ND 10.56 200.75 365.20 
10 |CBB110-NDe 436 82.81 150.65 3 |CBB380-ND 92 17.57 31.96 (14.30mm)| 10 | CBB310-ND@ 11.09 210.79 383.46 
11 |CBB111-ND 496 94.35 171.64 4 | CBB381-ND 92 17.57 31.96 11 |CBB311-ND@ 11.62 220.83 401.72 
12 |CBBI12-NDe 5.10 96.86 176.21 : eee ae ai ae 12 |CBB312-ND 11.67 221.83 403.55 
375" | 13 |CBB319-ND@ 591 112.42 204.51 g : : : 13 |CBB430-ND® 1286 244.41 444.63 
(9.53mm) | 14 | CBB320-ND@ 6.23 11844 215.47 i eee a are iat 14 |CBB431-NDe 13.75 261.48 475.67 
15 |CBB321-NDe 6.34 12045 219.12 roi +4 Sie. B00 15 |CBB432-ND® 1378 261.98 476.59 
16 |CBB322-NDe 652 123.96 225.51 10 (epee jae ORO. Ande 16 |CBB433-ND® 1478 281.05 511.28 
17 |CBB323-NDe 6.86 13049 237.38 11 |cpB3ge-nD 137 26404748 17 OBB434-ND@ 14.97 : 284.56 517.67 
18 | CBB324-ND® 7.26 138.02 251.08 12 |CBB389-ND 1.37 26.10 47.48 Marker Strips — RoHS Compliant 
19 | CBB325-NDe 781 148.56 270.25 375° 43 |CBB390-ND 156 2961 5387 2 | CBB435-ND 82 © 15.56 28.30 
20 | CBB326-ND@ 845 160.60 292.16 (9.53mm) | 14 |CBB391-ND 156 2961 53.87 3 |CBB436-ND 84 16.06 29.22 
21 | CBB327-ND® 866 164.62 299.46 15 | CBB392-ND 1.56 29.61 53.87 4 |CBB437-ND 92 1757 31.96 
22 |CBB328-ND@ 8.95 17014 309.51 16 _|CBB393-ND 1.80 3413 62.08 5  |CBB438-ND 92 17.57 31.96 
23 | CBB329-NDe 898 170.64 310.42 17 |CBB394-ND 180 3413 62.08 6 _ |CBB439-ND 92 17.57 31.96 
24 =| CBB451-ND® 9.03 171.64 312.25 18 | CBB395-ND 1.80 34.13 62.08 7 CBB440-ND 1.16 29.08 40.17 
25 | CBB330-ND® 913 173.65 315.90 19  |CBB396-ND 2.22 42.16 76.69 8  |CBB441-ND 1.16 22.08 40.17 
Marker Strips — RoHS Compliant 20 | CBB397-ND 246 = 46.67 84.91 563” 9 | CBB442-ND 1.29 24.59 44.74 
2 | CBB331-ND 621556 28.30 21__ | CBB398-ND 2.46 46.67 84.91 (14.30mm)| 10 |CBB443-ND 137 2610 47.48 
3 |CBB332-ND 87 © 16.56 = 30.13 22 | CBB399-ND 261 49.69 90.39 11 |CBB444-ND 140 26.60 48.39 
4 |CBB333-ND 90 1706 31.04 * ead al ae 12 |CBB445-ND 148 28.41 «51.3 
5 | CBB334-ND 90 17.06 31.04 os (eaainay Sia hogs. Gin 13 |CBB446-ND 1.56 29.61 53.87 
6 | CBB335-ND 90 17.06 31.04 e : : 14 |CBB447-ND 1.93 36.64 66.65 
7 | CBB336-ND 1.00 19.07 34.69 Bee eens 15 |CBB448-ND 1.93 36.64 66.65 
8 | CBB337-ND 1.06 20.08 36.52 an CEE +40 36604839 16 |CBB449-ND 214 40.65 «= 73.95 
9 | CBB338-ND 1.16 22.08 40.17 3 |cBB203-NDe 230 ©4366 «(79.43 17 |CBB450-ND 232 4417 80.34 
10 | CBB339-ND 1.19 22.58 41.09 4 |CBB204-ND@ 2.30 43.66 79.43 
11__ | CBB340-ND 116 22.08 40.17 5  |CBB205-ND® 2.59 4918 89.47 
12 |CBB341-ND 1.21 23.09 42.00 6 _|CBB206-ND® 298 56.71 103.17 
375" | 13 |CBB342-ND 1.37 26.10 47.48 7 |CBB207-ND@ 3.64 69.26 125.99 
(953mm) | 14 | CBB343-ND 1.37 26.10 47.48 8  |CBB208-ND® 383 72.77 132.39 
15 |CBB344-ND 1.37 26.10 47.48 9 |CBB209-ND@ 4.36 82.81 150.65 
16 | CBB345-ND 1.56 29.61 «53.87 a3" 10 |CBB210-NDe 4.41 83.81 152.47 
17 1CBB346-ND 156 2961.53.87 (44.t3mm) [11 |0BB211-ND@ 510 96.86 176.21 
43 | CBB347-ND 156 2961 53.87 12 |CBB212-ND 539 102.38 186.25 
oe oa Se 14 |eaaoende «39. tkas 22085 
20 | CBB349-ND 1.95 37.14 67.56 B : : : 
15 |CBB405-NDe 692 131.49 239.21 
21 | CBB350-ND 1.95 37.14 «67.56 
2 GREET CCE eT 16 |CBB406-ND@ 7.23 137.51 250.16 
a ee 1 )6 eee 
24 eee 264 80.19 91.80 19 | CBB409-ND@ 8.58 163.11 296.73 
25 _| CBB354-ND 2.64 50.19 91.30 20 | CBB410-ND@ 9.03 171.64 312.25 
“Y” Solder Terminal Barrier: Blocks — Marker Strips — RoHS Compliant 
RoHS Compliant 2 /CBB411-ND 82 15.56 28.30 
2 | CBB355-ND 1.98 37.64 68.48 3 |CBB412-ND 84 = 16.06 = 29.22 
3 | CBB356-ND 224 4266 77.61 4 |CBB413-ND 90 17.06 31.04 
4 | CBB357-ND 288 5470 99.52 5 |CBB414-ND 92 1757 31.96 
5 | CBB358-ND 341 64.74 117.78 6 _|CBB415-ND 92 1757 31.96 
6 _|CBB359-ND 3.99 75.78 137.86 7 |CBB416-ND 100 1907 3469 Barrier Block | Digi-Key Pricing 
| Fig Series Part No. 1 25 50 
7 |CBB360-ND 4.46 84.82 154.30 8 | CBB417-ND 1.16 22.08 40.17 
8 | CBB961-ND 499 9485 172.56 9 |CBB418-ND 116 22.08 40.17 ¥ Solder Terminals 
a 9 | cBB362-ND 552 10489 190.82 “aaa 10 |CBB419-ND 1.21 23.09 42.00 140 CBBO01-ND 50 944 17.16 
— jo (Annee Bare Wages” “Opn ad (44.t3mm |__| €BB420-ND 1.37 2610 47.48 1 141 CBB004-ND 84 16.06 29.22 
(963mm) | ++ | cBB364-ND 752 143.03 260.21 12 | CBB421-ND 137 26.10 47.48 dae GEROOEND ee Te 
12 | CBB365-ND 8.08 153.57 279.38 13 (eBeea Habe 288) 8887 Jumpers 
‘ 14 |CBB423-ND 1.56 2961 53.87 2 140 CBB313-ND 34 647 11.78 
13 | CBB366-ND 850 161.60 293.99 15 \Gaeneann feo “Sadar “edGR 
14 | CBB367-ND 8.84 16813 305.86 16 |¢BB425-ND 180 3413 62.08 : = = = “ = 2 
15 |CBB368-ND 9.40 178.67 325.03 47 |GaBAERENT 59a = 58 Gas nes - 5 i 7. 
16 | CBB369-ND 10.08 191.72 348.77 18 |cpB427-ND 209 «39.65 «72.13 5 142 CBB317-ND 40 768 13.97 
17 | CBB370-ND 10.61 201.75 367.03 19 |CBB428-ND 241 40.15 73.04 6 141 CBB314-ND 40 7.68 13.97 
18 | CBB371-ND 12.88 244.92 445.54 20 | CBB429-ND 2.46 46.67 84.91 142 CBB318-ND 1.11 21.08 38.35 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex BEAU 


No PC Terminal 


Insul. Solder Turret 


Barrier Terminal Blocks 


PC Mount 


Insul. Quick Connect 


.375" Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-lbs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 ~ 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips: 

PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-lbs. Wire Range: 8 ~ 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: High 
copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. E48521, 
CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 ~ 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20Amps @ 300V 14AWG 


-438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20Amps @ 
300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Materials: Same 
as the .375" Terminal Strips 


.563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 ~ 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 
in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - GAWG lugged. maximum Materials: Same as the .562" except the 
screw size which is #10-32 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts B Part No. 10 100 | Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
.375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND® 3.60 3.18 2.12 | 38760-0104 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) 83 (21.1) | WM5720-ND@ 252 223 1.49 | 38720-0202 5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WMS5777-ND@ 3.48 3.08 = 2.05 | 38760-0105 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND@ 3.12 2.76 1.84 | 38720-0203 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5778-ND® 5.05 446 2.97 | 38760-0106 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND@ 3.72 329 2.20 | 38720-0204 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5779-ND@ 4.56 4.03 2.69 _| 38760-0107 
ta | 8 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-NDe 481 4.24 2.83 | 38720-0205 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WMS5780-ND@ 6.49 5.73 3.82 | 38760-0108 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-NDe 481 4.24 2.83 | 38720-0206 10 441 (112) 4.13 (105) WMS5781-ND@ 6.31 5.57 3.71 | 38760-0110 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5725-NDe 6.01 5.30 3.54 | 38720-0208 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WMS5782-ND@ 745 6.58 4.39 | 38760-0112 
10 4.58 (116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND@ 7.27 ~=©642 4.28 | 38720-0210 14 5.91 (150) 5.63 (143) WMS5783-ND 8.53 7.53 5.02 | 38760-0114 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) | WM5727-NDe 841 7.42 4.95 | 38720-0212 16 6.66 (169) 6.38 (162) WMS5784-ND@ 9.67 8.54 5.69 | 38760-0116 
2 7.58 (78.3) 1.13(28.6)  .83 (21.1) | WM5728-ND® 3.00 265 1.77 | 38720-3202 18 7.41 (188) 7.13 (181) WM5785-ND@ 10.81 9.54 6.36 | 38760-0118 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5729-ND@ 3.96 350 2.34 | 38720-3203 20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5786-ND@ 12.01 10.60 7.07 | 38760-0120 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND@ 481 4.24 2.83 | 38720-3204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WMS5787-ND@® 13.09 11.56 7.71 | 38760-0122 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND@ 5.71 5.04 3.36 | 38720-3205 24 9.66 (245) 9.38 (238) WMS5788-ND 14.24 12.57 8.38 | 38760-0124 
1B 6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND@ 6.55 5.78 3.86 | 38720-3206 30 11.91 (303) __11.63 (295) WM5789-ND@ 17.60 15.53 10.36 _| 38760-0130 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WM5733-ND 7.51 6.63 4.42 | 38720-3207 -438" Double Row Barrier Terminal Strip — RoHS Compliant 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND@ 835 7.37 4.92 | 38720-3208 2 1.63 (41.4) 1.31 (83.3) WM5790-ND 216 1.91 128 | 38780-0102 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83(97.3) | WM5735-ND@ 10.15 8.96 5.98 | 38720-3210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44.5) WM5791-ND 2.94 2.60 1.74 | 38780-0103 
11 4.96 (126) 4.50(114) 4.21 (107) | WM5736-ND 10.99 970 6.47 | 38720-3211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) WMS5792-ND 3.84 3.40 2.27_| 38780-0104 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) | WM5737-ND@ 11.89 10.50 7.00 | 38720-3212 5 2.94 (74.7) 2.63 (66.8) WM5793-ND 463 4.09 2.73 | 38780-0105 
2 158 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5738-NDe 258 228 152 | 38720-6202 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) WMS5794-ND 547 4.83 3.22 | 38780-0106 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-NDe 535 4.72 3.15 | 38720-6203 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) WMS5795-ND 6.31 5.57 3.71 | 38780-0107 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND@* 384 340 2.27 | 38720-6303 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WM5796-ND 7.03 6.21 4.14 | 38780-0108 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-NDe 3.90 345 2.30 | 38720-6204 10 5.13 (130) 4.81 (122) WMS5797-ND 871 7.69 5.13 | 38780-0110 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND@* 282 250 1.67 | 38720-6304 12 6.00 (152) 5.69 (145) WM5798-ND 10.39 917 6.12 | 38780-0112 
1] 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5743-NDe 451 3.98 2.65 | 38720-6205 14 6.88 (175) 6.56 (167) WM5799-ND 11.89 10.50 7.00 | 38780-0114 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5744-ND@* 3.54 313 2.09 | 38720-6305 16 7.75 (197) 7.44 (189) WMS5800-ND 13.70 12.09 8.06 | 38780-0116 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND@ 5.11 4.51 3.01 | 38720-6206 18 8.63(219) 8.31 (211) WM5801-ND 15.32 1352 9.01 | 38780-0118 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33(59.2) | WM5746-ND@* 4.08 361 2.41 | 38720-6306 20 9.50 (241) __ 9.19 (233) WM5802-ND 16.88 14.90 9.93 | 38780-0120 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND@ 6.49 5.73 3.82 | 38720-6208 .563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
10 | 4.58(116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5748-ND@ 967 8.54 5.69 | 38720-6210 3 2.09 (63.9) 1.69 (42.9) WMS803-ND® 493. 435 2.90 | 38211-0102 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) .83 (21.1) | WM5749-ND@ 3.00 2.65 1.77 | 38721-6702 3 2.66 (67.6) 2.25 (57.2) WM5804-ND@ 7.39 6.52 4.35 | 38211-0103 
1D H 238 (50. isa 78} {ea a0s eel a re aad seep een 4 3.22 (81.8) 2.81 (71.4) WM5805-ND® 8.83 7.80 5.20 | 38211-0104 
; 2) 1. 6) 1. ; : : : : - 5 3.78 (96.0) 3.38 (85.9) WM5806-ND@ 10.99 970 6.47 | 38211-0105 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5752-NDe 655 5.78 3.86 | 38721-6706 6 AiO} 304 100) WM5807-ND@ 1273 1124 750 | 38211-0106 
@ RoHS Compliant * No mounting ends 7 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND@ 13.94 12.30 8.20 | 38211-0107 
| Se SIGUE | Wiektbe Set Hae tak | tang 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex f . : 5 ‘ 5 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 12 7.72 (196) 7.31 (186) WM5811-ND@ 23.61 20.83 13.89 | 38211-0112 
-500" Single Row, PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 6(00V — RoHS Compliant a p20 (814) ae fea Perea fc63 27.08 16.00 | Se2t1-O118 
3 1.00 (25.4) 1.64 (40.9) WM5754-ND 8.89 7.85 5.23 / 38660-7803 24 14.47 (368) 14.06 (357) WMS5814-ND® 46.25 40.81 27.21_| 38211-0124 
4 1.50 (38.1) 2.11 (53.6) WM5755-ND 11.29 9.97 665 |38660-7804 -688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 
2 5 2.00 (50.8) 2.61 (66.3) WM5756-ND 13.82 1219 813 | 38660-7805 5 750 (635) 2.06 (52.4) WINGHSRINGMM 1033 942 G08 3a2a0-0102 
6 2.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 16.22 1431 954 | 38660-7806 : : : : : - : 
7 3.00(762) 3.61 (91.7) (a CEREEAAD iaex’ 4a “40.06 | san60c7807 3 3.19(81) 2.75 (69.9) WM5816-ND@ 14.78 13.04 8.70 _ | 38280-0103 
> : ! 2 : oe ee _ Ee 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) WM5817-ND@ 19.22 16.96 11.31 | 38280-0104 
PRA Eo eee > Bare 
3 1.78 (452) 1.50 (38.1) WM5760-ND® 222 197 1.31 [38770-0103 10 8.00 (203) 7.56 (192) WM5821-ND@ 45.35 40.02 26.68 | 38280-0110 
4 Ae out He ag ae os ee at 12 9.38 (238) 8.94 (227) WM5822-ND@ 54.84 48.39 32.26 | 38280-0112 
6 2.91 (73.9) 2.63 (86.8) WM5763-ND® 7.09 626 4.17  |38770-0106) ® ROHS Compliant 
7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5764-ND® 451 3.98 265 | 38770-0107 . 
ss 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5765-ND® sii 451-301 [38770-0108 Style 1, 2, and 3 Solder Terminals 
10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5766-ND® 631 5.57 3.71 | 38770-0110 Digi-Key Pricing Molex 
12 5.16 (131) 4.88 (124) WM5767-ND@ 7.45 6.58 4.39 |38770-0112] | series | style | Part No 1 igi an0 el earine 
13 5.53 (140) 5.25 (133) WM5768-ND® 787 6.95 4.63 38770-0113 : : 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND® 8.41 7.42 4.95 |38770-0114 _ 2 WM5922-ND@ 37 3.30 22.00 | 38002-0255 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5770-ND@ 955 843 5.62 38770-0116 é ‘ 
18 7.41 (188) 7.13 (181) WM5771-ND® 10.63 939 6.26 |38770-0118 3 (EWIMS923:NDE 242.09 13.94 | 38002-0257 
| 45 sisi) | warsape tia, 32 ts [areas] | | | | wueame a ase san | soc 
: : 5 5773+ is 5: .15 770- 
"375" Double Row Barrier Terminal Strip 563 WMS5925-ND 52 455 30.32 | 38002-0323 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND® 2.04 (1.81 38760-0102 WMS926°NDIT) 544.80 31.99 | 38002-0925 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND@ 222 1.97 38760-0103} RoHS Compliant 
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molex Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks 


8.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: Class C: 20Amps @ 600V 12AWG; CSA: 15Amps @ 300V 16AWG; 
Safety Agencies: UL File No. £48521, CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 
4.4 inches/pound; Wire Range: 12 ~ 22AWG Materials: Insulator: Nylon 6.6, 
UL94V-2, white; Inserts: Brass; Wire protector: stainless steel; Screws: Zinc- 
plated steel; Terminals: Nickel-plated brass 

10.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: Voltage: 300V; Current: 30A; Safety Agencies: UL: File No. £48521, 
CSA: 025562 Mechanical: Torque: 7 inches/pound; Wire Range: 10 ~ 18AWG 
Materials: Same as 8.00mm 

12.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: 40A Max, 600V 10AWG CSA: 40A Max, 600V 8AWG Mechanical: 
Torque: 7 inches/pound; Wire Range 8 ~ 20AWG Materials: Same as 8.00mm 
& 10.00mm 

15.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: 63A Max, 600V 10AWG CSA: 40A Max, 600V 8AWG Mechanical: 
Torque: 18.5 inches/pound; Wire Range 6 ~ 14AWG Materials: Same as 
8.00mm, 10.00mm and 12.00mm 

3.50mm Pitch Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: 8A @ 300V, 16~24AWG Materials: Housing: Polyamide 6/6; 
UL94V-0 Black 

3.50mm Pitch Beau® Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: File No. £48521, Guide No. XCFR2 Electrical: Voltage: 300V; 


Maximum Current: 10Amp; Insulation Resistance: >5,000MQ Mechanical: 
Torque: 2.5 inches/pound, .31Nm. Operating Temperature: 140°C Physical: 
Housing: Polyamide 4/6, black; Screws: M2 Cheesehead, Silicon Bronze; Screw 
Plating: Nickel; Contacts: Beryllium Copper; Contact Plating: Hot Tin Dip; Pres- 
sure Clamp: Yellow Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; Wire Range: 16 to 24 
AWG, 1.0 to 0.2mm? 

3.50mm Pitch Eurostyle PCB Header: 

Ratings: UL: 8A @ 300V Materials: Housing: Polyamide 6/6; UL94V-0 Black 
3.50mm Pitch Beau Eurostyle High Temperature PCB Header: 

Physical: Header Pins: Brass, 3/4 Hard; Header Pin Plating: Tin 

3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block: 

Ratings:UL and CSA: Class B: 8 Amps @ 150V 16AWG; Safety Agencies: UL 
& CSA are pending Mechanical: Torque: 2 inches/pound, Strip length: .250° 
(6mm), Wire Range: 16 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, UL94V-0, 
green; Terminal: Brass, tin plate; Clamp: Brass, nickel plate; Screws: Steel, zinc 
chromate plate 

5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block: 

Ratings: UL and CSA: 13.5A @ 300V 15AWG Mechanical: Torque: 5.3 inches/ 
pound; Wire Range: 15 ~ 30 AWG Materials: Insulator: Polyamide 6.6 
UL94V-0; Terminal: Tin Plated Copper; Screw: Nickel plated copper; Cage Clamp: 
Nickel Plated Copper 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Class C: 10Amps @ 300V 


60 Amps/Line 


90 Amps/Line 


12AWG CSA: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. 
£48521; CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 5 inches/pound; Strip 
length: .250" (6mm); Wire Range: 12 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, 
UL94V-0, black; Pressure Clamp: Brass, nickel plate; Contacts: Phosphor bronze, 
tin plate; Header pins: Brass, tin plate; Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate 
plates 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends: 

Ratings: UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V, UL: Class C: 10Amps @ 300V 
File No. E150931 Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black; Header pins: Brass, 
tin plate 

10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File 
No. 025562 Electrical: Voltage: 600V; Maximum Current: 60Amp; Insulation 
Resistance: > 50,000GQ Mechanical: Maximum Tightening Torque: 18 inches/ 
pound 2.03 Nm.; Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; 
Pressure Clamp Plating: Nickel; Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 

15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File 
No. 025562 Electrical: Voltage: 600V, Maximum Current: 90Amp; Insulation 
Resistance: > 50,000GQ Mechanical: Maximum Tightening Torque: 24 inches/ 
pound 2.71 Nm.; Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; 
Pressure Clamp Plating: Nickel; Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


No.of] Dim. (mm) _ | Digi-Key Price Each Molex No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex No.of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — 8.00mm Two-Screw Terminal Strip, 4 [14.80] 10.5 | wM7734-ND 3.30 2.92 1.95]39500-0004 | 7 | 25.9 | 21.0 | wM7756-ND 3412 2.76 1.84)39501-1007 
with Wire Protector — RoHS Compliant 5 |18.30| 14.0 | WM7735-ND 6.01 5.30 3.54]39500-0005] | 8 | 29.4 | 24.5 | wM7757-ND 3.60 318 2.12]39501-1008 
2 |13.46| 18.2 | wim15900-ND 1.14 1.01 .68)39100-0802| | 6 | 21.8 | 17.5 | wm7736-ND 7.21 636 4.24]39500-0006] | 9 | 329 | 28.0 | wM7758-ND 4.02 3.56 2.37)39501-1009 
3 |21.46 | 18.2 | wiM15901-ND 1.68 1.49  .99/39100-0803] | 7 | 25.3 | 21.0 | wM7737-ND 4.75 4.19 2.80]39500-0007| | 10 | 36.4 | 31.5 | WM7759-ND 4.51 3.98 2.65)39501-1010 
4 | 29.46 | 18.2 ) WM15902-ND 2.28 2.02 1.35] 39100-0804 8 | 28.8 | 24.5 | WM7738-ND 9.67 8.54 5.69/39500-0008) | 11 | 39.9 | 35.0 | WM7760-ND 4.93 4.35 2.90/39501-1011 
6 |45.47 | 18.2 | WM15904-ND 3.24 2.87 1.91)39100-0806} | 9 | 32.3 | 28.0 | WM7739-ND 10.87 9.60 6.40/39500-0009] | 12 | 43.4 | 38.5 | WM7761-ND 5.41 4.77 3.18]/39501-1012 
8 |45.47 | 18.2 | WM15905-ND$ 3.12 2.76 1.84)39100-0906} | 49 | 35.8 | 31.5 | WM7740-ND 12.07 10.66 7.11/39500-0010] | 13 | 46.9 | 42.0 | wm7762-ND 5.83 5.15 3.43/39501-1013 
12 [93.47 | 18.2 | WM15907-ND 5.95 5.25 3.50} 39100-0812) | 44 | 393 | 35.0 | wM7741-ND 13.21 11.66 7.78/39500-0011] | 14 | 50.4 | 45.5 | wM7763-ND 6.31 5.57 3.71)39501-1014 
Fig. 1 — 10.00mm Two-Screw Terminal Strip, 12 | 42.8 | 38.5 | WM7742-ND 14.48 12.78 8.52|39500-0012| | 15 | 53.9 | 49.0 | WM7764-ND 6.73 5.94 3.96/39501-1015 
with Wire Protector — RoHS Compliant 13 | 46.3 | 42.0 | WM7743-ND 15.68 13.84 9.23/39500-0013) | 16 | 57.4 | 52.5 | WM7765-ND 7.21 6.36 4.24/39501-1016 
2 117.00) 18.8 | WM7722-ND 1.38 1.22 .82)39100-1002| | 44 | 498 | 45.5 | wM7744-ND 16.88 14.90 9.93/39500-0014) | 17 | 60.9 | 56.0 | ww7766-ND 7.63 6.74 4.49|39501-1017 
3 27.00 | 18.8 | WM15908-ND 2.04 1.81 1.21/39100-1003) | 45 | 53.3 | 49.0 | WM7745-ND 18.08 15.96 10.64/39500-0015| | 1g | ga.4 | 59.5 | wm77e7-ND 811 7.16 4.77/39501-1018 
3. {27.00 | 18.8 | WIM15909-ND¢ 2.04 1.81 1.21)39100-1103] | 46 | 56.8 | 52.5 | wM7746-ND 19.28 17.02 11.35/39500-0016] | 19 | 679 | 63.0 | wm7768-nD 853 753 5.02|39501-1019 
4 37.00 | 18.8 | WMIS910-ND 270 239 1.59/39100-1004 | 47 | 693 | 56.0 | wM7747-ND 20.42 18.02 12.02/39500-0017| | 99 | 74.4 | 66.5 | wm7769-ND 9.01 7.95 5.30/39501-1020 
5 147.00 | 18.8 EVRUSSUIENE 3.42 3.03 2.02|39100-1005) | +8 | 63.8 | 59.5 | wM7748-ND 21.68 19.14 12.76| 39500-0018 Fig: 3 a.S0mn Eurosiyid High Témparatixe 
8 57.00 | 18.8 Tea 3.96 3.50 2.34/39100-1006) "+9 | 67.3 | 63.0 | WM7749-ND 22.89 20.20 13.47|39500-0019 BEB Hoadbi Cine Mike, Wavthéal 
8 77.00 | 18.8 EES ae 5.35 4.72 3.15)39100-1008) | 59 | 70.8 | 66.5 | WM7750-ND 24.09 21.26 14.17] 39500-0020 ; : 
9 |87.00 | 18.8 | WM15918-ND 5.41 4.77 3.1839100-1009 - 2 | 7.51 | 3.50 | WM5624-ND® 1.20 1.07 -71/38358-0002-P 
Fig. 1 — 12.00mm Two-Screw Terminal Strip, Fig. 2— 3.50mm Eurostyle Pluggable 5 | 18.01 | 14.00 | WM5627-ND@ 2.55 2.25 1.50)39353-0005 
with Wire Protector — RoHS Compliant Terminal Blocks, 180° 14 | 49.51 | 45.50 | WM5636-ND 7.29 6.44 4.29)39353-0014 
2 120.00 | 23.2 | WM7723-ND 450 133 89]39100-1202| | 2 | 7-11 | 350 | WM5605-ND® 8.14 7.418 4.79/39351-0002) | 15 |53.01 | 50.00 | WM5637-ND 7.93 7.00 4.67/39353-0015 
3 |32.00 | 23.2 | WM7724-ND 216 1.91  1.28139100-1203 6 | 21.08 | 17.50 | WM5609-ND® 20.74 18.30 12.20) 39351-0006 17 |60.01 | 56.00 | WM5639-ND 8.99 7.94 5.29|/39353-0017) 
4 | 4400 | 23.2 (OREN 82 250 167/39100-1204| | 7 |2464|21.00 | WMS610-ND@ 24.28 21.43 14.29)39351-0007) | 49 67.01 | 63.00 | wMs641-ND 40.05 8.87 5.92| 39353-0019 
6 |68.00 | 23.2 | WM7726-ND 4.26 3.77 2.51/39100-1206| | 9 /31-50|28.00 | WM5612-ND 30.01 26.48 17.66) 39351-0009 Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle PCB Header, 
10 |116.00| 23.2 | WM15916-ND 7.21 6.36 4.24/39100-1210| |_19 [35.05 |31.50 | WM5613-ND@ 93.90 29.92 19.95 | 39351-0010 Closed Ends, Right Angle — RoHS Compliant 
42 l140.00 23.2 | wM15917-ND 775 684 4.56/39100-1212) | 11 |38.61 |35.00 | wm5614-ND 36.73 32.42 21.61/39351-0011] [> Taq] 35 wur770-nD ‘aor 380i 73841 20600 002 
Fig. 1 — 15.00mm Two-Screw Terminal Strip, 14 | 49.02 |45.50 | WM5617-ND@ 46.50 41.03 27.36/39351-0014] | 5 | 449 | 79 | warz7t-no jag Seta “7a aasoostond 
with Wire Protector — RoHS Compliant 15 |52.58 |50.00 | WM5618-ND 49.33 43.53 29.02/39351-0015] | 4 | 464 | 495 | waz772-ND ‘ag “see ipa |aaeoosiood 
2 12500] 28 JWNT7E7ND 342 303 2.02)39100-1502| | 17 |59.44 |56.00 | ws620-ND 86.07 48.59 32.40/39351-0017/ |. | i¢q | 44 | wuz773-nD 55° “407° 4.31 |Sos09-1008 
3 |40.00/ 28 | wwz728-ND 5.17 456 3.04/39100-1503| | 19 |66.55 |63.00 | wm5622-ND 60.80 53.65 36.77| 39351-0019] | 5 | oo4 | 475 | waz774-nD p70. 236. 4 20| 30400-1008 
4 [55.00] 28 | WM7729-ND 6.61 5.83 3.89/39100-1504 Fig. 3 — 3.50mm Eurostyle PCB Header, 7 [250 | 210 Ieaenin Spe 3781 bal a0800 OT 
6 |85.00) 28 | WM7730-ND 9.79 8.64 5.76|39100-1506 Closed Ends, Vertical — RoHS Compliant a | 294 | 945 [Ween ab 448: -049|S0R0o4008 
42 |175.0| 28 | WM7731-ND 18.02 15.90 10.60) 39100-1512) | 2 ] 84 | 3.5 | ww7751-ND 90 80 53)39501-1002} | 9 | 399 | o8o | warz77-ND 402 356 237|99502-1009 
Fig. 2 — 3.50mm Eurostyle Pluggable 3 | 11.9 | 7.0 | WM7752-ND 1.32 1.17 — .78}39501-1003 10 | 36.4 | 31.5 | WM7778-ND 4.51 3.98 2.65/39502-1010 
Terminal Blocks = RoHS Compliant 4 | 15.4 | 10.5 | WM7753-ND 1.80 1.59 1.08) 39501-1004) / 44 | 399 | 35.0 | wa7779-ND 4.93 4.35 2.90|39502-1011 
2 |780 | 35 | w7732-ND 2.46 218 1.45)39500-0002| | 5 | 18.9 | 14.0 | wM7754-ND 2.22 1.97 1.31]39501-1005] | 45 | 434 | 385 | wurzeo-np Baie a7e-4 ial aeepoania 
3 |41.30] 7.0 | wM7733-ND 3.66 3.24 2.16/39500-0003] | 6 | 224 | 17.5 | wM7755-ND 270 239 1.59)39501-1006] § Bows Compliant + Low Profile (Cantinied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex | Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks (cont, 


No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Con.| A B_ | Part No. if 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. il 10 100 | Part No. 
13 | 46.9 | 42.0 | wM7781-ND 5.83 5.15 3.43/39502-1013] | 10 | 50.0 | 45.0 | WM7797-ND 10.51 9.28 6.19/39520-0010) | 10 | 52.8 | 45.72 | WM7843-ND 4.02 3.56 2.37)39531-1010 
14 | 50.4 | 45.5 | WM7782-ND 6.31 5.57 3.71/39502-1014| | 12 | 60.0 | 55.0 | WM7798-ND 12.61 11.13 7.42/ 39520-0012} | 12 |62.96 |55.88 | WM7844-ND 4.81 4.24 2.83) 39531-1012 
15 | 53.9 | 49.0 | WM7783-ND 6.73 5.94 3.96) 39502-1015) Fig. 7 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Fig. 10 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 
16 | 57.4 | 52.5 | WM7784-ND 7.21 6.36 4.24] 39502-1016) Terminal Blocks, Right Angle — RoHS Compliant Closed Ends, Vertical 
17 | 60.9 | 56.0 | WM7785-ND 7.63 6.74 4.49}39502-1017| | 2 ]10.16] 5.08 | WM7819-ND 2.04 1.81 1.21]39530-0002) [45 | so7 | 457 |wwseso-np aah ads. 9°90 sase0toe10 
18 | 64.4 | 59.5 | WM7786-ND 811 7.416 4.77/39502-1018| | 3 | 15.24) 10.16 | WM7820-ND 3.06 271 1.81/39530-0003 
19 | 67.9 | 63.0 | WM7787-ND 8.53 7.53 5.02)39502-1019| | 4 |20.32| 15.24 | wm7953-ND 4.08 3.61 2.41/39530-0004 Fig. 11 — 5.00mm Eurostyle Economy Screw 
20 | 71.4 | 66.5 | wM778s-ND 9.01 7.95 5.30/39502-1020| | 5 | 25.4 | 20.32 | wM7821-ND 5.11 4.51 3.01/39530-0005 Terminal Blocks'-—:Rons Compllant 
Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle High Temperature 6 |30.48| 25.4 | WM7822-ND 613 5.41 3.61|39530-0006| | 3 | 15.0 | — |WM15826-ND 1.38 1.22 _.82| 39890-0303 
PCB Header, Closed Ends, Right Angle 8 | 40.64 | 35.56 | WM7823-ND 811 7.16 4.77) 39530-0008 Fig. 12 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
11.01 | 7.00 | WM5644-ND® 255 225 1.50)39355-0008] | 10 ) 90.8 | 45.72 | WM7824-ND 10.21 9.01 6.01 / 39530-0010 Terminal Blocks, Right Angle — RoHS Compliant 
48.01 14.00 | WMS646:ND 3.68 3.25 2.17/39355-0005-p| | 12 |60.96 | 55.88 | WM7825-ND 12.25 10.82 7.21/39530-0012, [> T1546] s08 |wwvasa-np (as oda Scena 
28.51 |24.50 | WM5649-ND® 5.45 4.81 3.21/39355-0008 Fig. 8 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 3 |15.24|10.16 | WM7854-ND 2.04 181 1.21)39544-3003 
13 |46.01 | 42.00 | WM5654-ND 9.27 8.19 5.46/39355-0013 Terminal Blocks, Vertical — RoHS Compliant 4 | 20.32 |15.24 | WM7855-ND 270 2.39 1.59/39544-3004 
14 |49.51 | 45.50 | WM5655-ND@ 9.77 8.62 5.75|39355-0014) | 8 | 40.5 | 35.6 | WM5840-ND 19.58 17.28 11.52) 39860-0208) | 5 | 95.4 | 20.32 | WM7856-ND 3.42 3.03 2.02/39544-3005 
16 |56.51 |52.50 | WM5657-ND 10.62 937 6.25|39355-0016| | 10 | 50.7 | 45.7 | WMS841-ND 21.80 19.24 12.83| 39860-0210, | § /30.48 | 25.4 | WM7857-ND 4.08 3.61 2.41|39544-3006 
17 |60.01 56.00 | WM5658-ND 11.04 9.75 6.50/39355-0017 Fig. 9 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 8 | 40.64 | 35.56 | WM7858-ND 5.47 4.83 3.22/39544-3008 
18 [63.51 59.50 | WM5659-ND 10.34 9.13 6.09) 39355-0018} Terminal Blocks, Vertical 10 | 50.8 | 45.72 | WM7859-ND 4.26 3.77 2.51) 39544-3010 
19 |67.01 |63.00 | WM5660-ND 11.96 10.56 7.04] 39355-0019 (Front Wire Entry) — RoHS Compliant Fig. 12 — 3.50mm Eurostyle Pluggable Low Profile 
20 |70.51 | 66.50 | WM5661-ND 12.39 10.93 7.29] 39355-0020] | 2 10.16) 5.08 | WM7826-ND 1.26 1.42 — .75/39533-2002 Fixed Terminal Blocks, 
Fig. 5 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 3 15.24 |10.16 | WM7827-ND 1.86 1.65 1.10/39533-2003 igh Anuis Hane Compicanl 
Closed Ends, Vertical 4 | 20.32 |15.24 | WM7828-ND 2.46 218 1.45/39533-2004 
2 | 7.0 | 35 |WM7877-ND 1.02 91  .61]39357-0002 
ao las | 40 WOMESoN 354343 2.00/0870-0500| | © | 264 |20.32] wwi7829-ND 6.49 5.73 3.82/39533-2005 
oo aeaeene ee 6 |30.48 | 25.4 | WM7830-ND 3.72 3.29 2.20/39533-2006| | 3 | 10-5 | 7.0 | WM7878-ND 166 1.98. -.02/89967-0003 
ig. —s. mm Eurosi ie ju jable jeader, | | 
ee amas ori = erotik , a [aoc ase INGITOSTRT 40.33 9.12 6.08|39533-2008| | 4 | 149 | 10.5 | wM786o-nD 210 1.86 1.24)39357-0004 
jose: nds, if ingle — Hol ompiian' | tad 
, Rig g p 10 | 50.8 [4575 Rittman s19 546 3.64/ 39533-2010 | 5 | 17-5 | 14.0 | wo7e61-nD 2.58 2.28 1.52)39357-0005 
2 | 12.0] 5.0 | WM7809-ND 78 69 .46] 39522-1002 6 | 21.0 | 17.5 | WM7862-ND 312 2.76 1.84/39357-0006 
Fig. 9 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
3 | 17.0 | 10.0 | wM7810-ND 1.14 1.01 68] 39522-1003 eersilual Bibekas'Veitleal 7 | 24.5 | 21.0 | WM7863-ND 3.66 3.24 2.16|39357-0007 
, 

4 | 22.0 | 15.0 | WM7811-ND 1.56 1.38 .92/39522-1004 jriear Wire Entry) none compliant 8 | 28.0 | 24.5 | WM7864-ND 414 3.66 2.44)39357-0008 
5 | 27.0 | 22.0 | WM7812-ND 4.98 1.75 1.17]39522-1005 9 | 31.5 | 28.0 | wM7865-ND 469 4414 2.76|39357-0009 
2 |10.16 | 5.08 | wm7833-ND 2.58 2.28 1.52)39533-3002 
6 | 32.0 | 25.0 | WM7813-ND 2.34 2.07 1.38|39522-1006 10 | 35.0 | 31.5 | WM7866-ND 5.23 4.62 3.08/39357-0010 

37.0 | 30.0 | wM7814-ND 2.70 239 1.59)39522-100 alanis oe 3.90 3.45 2.30) 39533-3003) | ++ | 385 | 35.0 | wm7e67-ND 5.71 5.04 3.36/39357-0011 
hia ; haen 70 2.89 1.59) 39522-1007) | lo 32 |15.24 | WM7835-ND 5.17 4.56 3.04]39533-3004 : : ; —_~ 
8 | 42.0 | 35.0 | WM7815-ND 3.08 2.71 1.81/39522-1008) | 5 lag se|os.4 | waveae-nD 775 684 456/ 39533-3006 | 12 | 42:2 | 385 | Wm786s-nD 6.25 5.52 3.68/39357-0012 
9 | 47.0 | 40.0 | wM7816-ND 3.54 3.13 2.09/39522-1009 ; 13 | 45.5 | 42.0 | WM7869-ND 6.73 594 3.96/39357-0013 
Fig. 9 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
10 | 52.0 | 45.0 | wm7817-ND 3.90 3.45 2.30/ 39522-1010 | : : 14 | 49.0 | 45.5 | WM7870-ND 6.61 5.83 3.89/39357-0014 
Terminal Blocks, Vertical — RoHS Compliant 
12 | 62.0 | 55.0 | wM7818-ND 469 414 2.76|395224012) | >a 657 46s|aeeb00a0e) | 1° | S29 | 420 | wure7t-ND 7.81 6.89 4.60/39357-0015 
Fig. 6 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, = 5 “hee . ' =a =" ae : 16 | 56.0 | 52.5 | WM7872-ND 8.29 7.32 4.88|39357-0016 
Closed Ends, Right Angle — RoHS Compliant Ne eae re ene a eens ne pent 17 | 59.5 | 56.0 | WM7873-ND 7.99 7.05 4.70)39357-0017 
Glosed Ends, Vertical — nels compliant 18 | 63.0 | 59.5 | wa7e74-nD 9.37 8.27 5.52|39357-0018 
2 ]12.16] 5.08 | WM7845-ND 78 69 46] 39532-1002 ; ; I ; er SB: ‘ 
2 | 12.0] 5.0 |w7799-ND 78 69 .46)39521-1002| | 49 | 665 | 63.0 | waza75-ND aioe 7.00: 57 |40%67-0015 
3 | 17.24 |10.16 | WM7846-ND 1.14 1.01 68] 39532-1003 ; ; ; Se 
4 |92.99 [15.04 Rm 158 138 92|a0s2-1004 | 2 | 1° | O° 1.14 1.01 .68/39521-1003) | 59 | 70.0 | 66.5 | wM7876-ND 10.39 9.17 6.12) 39357-0020 
i j : we 3 4 | 22.0 | 15.0 | WM7801-ND 1.56 1.38 .92/39521-1004 - - 
5 | 27.4 | 20.32 | WM7848-ND 1.98 1.75 1.17}39532-1005| 5 | 270 | 20.0 | wm7go2-ND 198 1.75 1.17/39521-1005 Fig. io 10.1 6mm Eurostyle:Hign Power 
6 |32.48 | 25.4 | WM7849-ND 2.34 2.07 1.38) 39532-1006) 6 | 320 | 25.0 |wm7go3-ND 234 2.07 1.38/39521-1006 Fixed Blocks — RoHS Compliant 
8 | 42.64 |35.56 | WM7850-ND 3.06 2.71 1.81/39532-1008) [7 T379 | 300 | wwveo4-np 270 239 159/39521-1007/ | 2 |21.84]10.16 | wMs964-ND 717 6.46 5.74)39910-0102 
10 | 52.8 [45.72 | WM7851-ND 3.90 3.45 2.30/39532-1010/ | g | 499 | 35.0 | ww7eos-nD 3.06 271 1.81/39521-1008| | 3. |32.00 | 20.32 | wM5965-ND 9.43 8.50 7.55)39910-0103 
12 |62.96 | 55.88 | WM7852-ND 4.69 4.14 2.76/ 39532-1012) | g | 47q | 400 | ww7eo-nD 354 3.13 2.09/39501-1009| | 4 | 42.16 |30.48 | wM5966-ND 12.86 11.58 10.29)39910-0104 
Fig. 7 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB 10 | 52.0 | 45.0 | WM7807-ND 3.90 3.45 2.30/39521-1010 6 | 62.48 | 50.80 | WM5967-ND 18.20 16.38 14.56 | 39910-0106 
Terminal Blocks, Right Angle — RoHS Compliant 42 | 62.0 | 55.0 | WM7808-ND 3.90 3.45 2.30/39521-1012 8 | 82.80 | 71.12 | WM5968-ND 23.46 21.12 18.77 | 39910-0108 
2 | 10.0 ) 5.0 | WM7789-ND 210 1.86 1.24) 39520-0002 Fig. 10 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Fig. 14 — 15.00mm Eurostyle High Power 
3 | 15.0 | 10.0 | WM7790-ND 3.18 2.81 1.88 | 39520-0003) Closed Ends, Vertical — RoHS Compliant Fixed Blocks — RoHS Compliant 
4 | 20.0 | 15.0 | WMi71-ND 4.20 3.71 2.48/39520-0004/ | 2 |12.16 | 5.08 | WM7837-ND 78 69 46 /39531-1002) | 3 | 44.20 |30.00 | wm6051-ND 11.59 10.43 9.28]39920-0503 
5 | 25.0 | 20.0 | WM7792-ND 5.29 4.67 3.11) 39520-0005) | 3 17.24 /10.16 | WM7838-ND 1.20 1.06 .71/39531-1003) | 4 [59.18 | 45.01 | wM6052-ND 13.99 12.60 11.20/39920-0504 
8 | 30.0 | 25.0 | WM7793-ND 8.31 5.57 _3.71| 39520-0006] | 4 /22.32 /15.24 | WM7839-ND 1.62 1.44 96 39531-1004) | g | 9.15 | 75.01 | WM6053-ND 18.94 17.05 15.16) 39920-0506 
7 | 35.0 | 30.0 | wM7794-ND 7.39 6.52 4.35|39520-0007| | 5 | 27.4 |20.32 | wM7840-ND 2.04 1.81 1.21/39531-1005] | 3 {4943/1049 | wms973-ND 20.86 18.78 16.69| 39920-0108 
8 | 40.0 | 35.0 | WM7795-ND 8.35 7.37 4.92]/39520-0008] | 6 |3248 | 25.4 | WM7841-ND 240 242 1.42/39531-1006] | 3 |14943/405.0 | wme054-ND 24.03 21.63 19.23|39920-0508 
9 | 45.0 | 40.0 | wm7796-No 9.43 8.33 5.55/39520-0009| | 8 |42.64 |35.56 | WM7842-ND 3.18 281  1.88)39531-1008] Rous compliant + Low Profile 


DIN Rail Mounted Interface Modules 


Interface modules are DIN Rail mounted, PCB-based interconnect devices that provide an expedient and simplistic means to 
transition between system I/O and field equipment. Modules incorporate terminal blocks and other high-density electronic 
connectors and are provided with pre-drilled component holes allowing for the addition of other electronic components, if 
necessary. Typical modifications include the addition of resistors, capacitors, diodes or LEDs for additional functionality. 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Ribbon Cable to 5.08mm Fixed Eurostyle® Terminal Block 
14 50.8 WM5451-ND 73.50 62.48 54.72 | 39170-1014 
1 20 61.0 WM5452-ND 81.61 69.37 60.76 | 39170-1020 
34 95.0 WM5453-ND 106.44 90.48 79.25 | 39170-1034 
50 135.6 WM5454-ND 146.03 124.13 108.71 | 39170-1050 
Female D-Sub Connector to 5.08mm Fixed Eurostyle® Terminal Block 
9 39.4 WM5455-ND 59.80 50.83 44.52 | 39170-3009 
2 15 54.4 WM5456-ND 79.12 67.26 58.90 | 39170-3015 
25 79.8 WM5457-ND 94.41 80.25 70.29 | 39170-3025 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 351 


Insulation Types: 
Insulkrimp®: PVC Insulated 
Avikrimp®: Nylon Insulated 
Nylakrimp®: Nylon Insulated 
Krimptite®: Non-insulated 


Fig. 4 
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Crimp Tools 


Premium 


Fully-Insulated Quick Disconnects Quick Disconnect Flags 
Max. Wire Max. Wire 
. Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10100500 | PartNo. Fig.) AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 
Avikrimp® - Male (Standard Flare) Avikrimp® - Fully Pre-Insulated 
“250 (6.35) 140 (3.56) | WM18225-ND 555 4443 185.13 | 19001-0001 
22-18| 94 187 (4.75) “140 (3.56)| WM18226-ND 555 4443 18513 | 19001-0003 .250x.032 (6.35x0.81) ].150 (3.81) WM18242-ND 5.67 45.36 189.00] 19006-0001 
Red .187x.020 (4.75x0.51) | 140 (3.56) | WM18744CT-NDtO 6.37 50.97 — | 19001-0005 22-18 9/25 -187x.020 (4.75x0.51) |.150 (3.81) | WM18245-ND 5.63 45.06 187.75] 19006-0005 
, 187.020 (4.75x0.51) | .140 (3.56) | WM18744TR-ND#0 170.00/500 19001-0005 Red -250x.032 (6.35x0.81) |.150 (3.81) | WM18752CT-NDTO = 6.75 54.02 —| 19006-0003 
16-14) 93 .250 (6.35) -170 (4.32) | WM18227-ND 5.55 44.43 185.13 | 19001-0006 -250x.032 (6.35x0.81) |.150 (3.81) | WM18752TR-ND$0 90.25/250 19006-0003 
Blue 187 (4.75) 170 (4.32) | WM18228-ND 5.55 44.43 185.13 | 19001-0008 3 [16-14 | gyog, |-250x.032 (6.35x0.81) |.170 (4.32) | WM18243-ND 5.74 45.90 191.25] 19006-0011 
ately 4/22 .250 (6.35) 230 (5.84) | WM18229-ND 6.61 52.86 220.25 | 19001-0010 Blue pee aie = ‘E30, ears ae ae ee ae 
.250x. 35x0.81) | i | i i ft a 
: Te eG 7. Ee aa Flare) RTE qt 10/25 |.250x.032 (6.35x0.81) |.245 (6.22) | WM18244CT-NDt — 132.96 —| 19006-0020 
250 (6.35 125 (3. H 5.05 40. 25 | 19002- .250x.032 (6.35x0.81) |.245 (6.22) | WM18244TR-ND$ 145.50/250 19006-0020 
.250x.032 (6.35x0.81)|.125 (3.18)|WM18745CT-NDTO 5.86 46.85 195.21 | 19002-0002 { ee lnaulated 
99/08 250X032 (6.35x0.81) | .125 (3.18) | WN18745TR-ND$O 313.00/1,000 19002-0002 Ld 
22-18 187 (4.75) 125 (3.18) WM18231-ND 5.05 40.38 168.25 | 19002-0005 250 (6.35) 175 (4.44) | WM18247-ND 3.99 31.89 132.88) 19007-0001 
Red .187x.020 (4.75x0.51)|.125 (3.18)|WM18746CT-NDTO 5.86 46.85 195.21 | 19002-0007 22-18 | 449g |-250%.082 (6.35x0.81) |.175 (4.44) WMI8753CT-NDFO 6.04 40.28 —| 19007-0004 
187x.020 (4.75x0.51) |.125 (3.18) | WM18746TR-ND$O 313.00/1,000 19002-0007 Red .250x.032 (6.35x0.81) |.175 (4.44) | WM18753TR-ND$O 67.25/250 49007-0004 
7 93/28 | 187X082 (4.75x0.81) | .125 (3.18) | WN18757-NDO 464 37.14 154.75 [19002-0009 187 (4.75) 175 (4.44) | WM18250-ND 3.95 31.62 131.75] 19007-0009 
-110x.020 (2.79x0.51) |.125 (3.18) | WM18758-NDO 471 37.65 156.88 | 19002-0013 250 (6.35) .200 (5.08) | WM18248-ND 4.00 31.98 133.25] 19007-0021 
250 (6.35) -155 (3.94) | WM18232-ND 5.05 40.38 168.25 | 19002-0024 3 46-14 .250x.032 (6.35x0.81) |.200 (5.08) |WM18754CT-NDtO 5.02 40.16 —| 19007-0024 
eae 29 paren reenee 2 a) caer nate bear kane bet Blue 11/25 | .250x.032 (6.35x0.81) |.200 (5.08) | WM18754TR-ND$0 67.00/250 19007-0024 
ue -250x.032 (6.35x0.81) | .155 (3. Hl 00/1, 5 .187 (4.75) .200 (5.08) | WM18251-ND 411 32.85 136.88] 19007-0029 
187 (4.75) 155 (3.94) | WM18233-ND 5.12 40.92 170.50 [19002-0028 250 (6.35) "200 (5.08) | WM5931-ND* 429 3435 143.131 19007-0073 
12-10 
Yellow) 22 -250/(6.35) —_|.245 (6.22) Tee ae 6.11 48.90° 203.75 | 19002-0044 isa 1025]  .250(6.35) __|.262 (6.65) | WM18249-ND 5.49 43.92 183.00| 19007-0040 
Avikrimp® - Female (Expanded Flare/Oval Barrel) crow 
9 [12-10] 4 )-250x.032 (6.35x0.81)] 245 (6.22) WNTB748CT-NDTO 6.64 53.09 —7 79002-0045 * With 94V-O Material  {CutTape © $Tapeand Reel 0 TUV Rheinland Approved 
Yellow .250x.032 (6.35x0.81) |.245 (6.22) | WM18748TR-ND#0 177.50/500 19002-0045 7 
Insulkrimp® - Male (Standard Flare) Piggyback QDs Fully-Insulated 
-250x.032 (6.35x0.81) | .145 (3.68) | WM18761-ND 2.93 2340 97.50 | 19004-0001 . A 
reo | 23/29 |:250x.082 (6.36x0.81) |-145 (3.68) | WMI18761CT-NDt — 4777 —|19004-0004 Quick Disconnects 
.250x.032 (6.35x0.81) |.145 (3.68) | WM18761TR-ND$ 104.50/500 19004-0004 
1 116-14 Crimp | Tab Size | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
Blue | 23/29 |-280x.032 (6.35x0.81) |.170 (4.32) | WM18762-ND 2.93 23.40 97.50 | 19004-0005 Fig. | AWG | Tool # | Inch (mm) | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 
4 [1240] 37 7.250 (6.35) 277 (7.04) | WM18717-ND 649 51.90 216.25 | 19013-0033 
Jaina] 22/30 260x.032 (6.35x0.81) |.275 (6.98) WNI18763-ND 3.52 28.14 117.25 | 19004-0009 22-18 | — |.250(6.35)) 136 (3.5) | WM18739-ND MEW! 5.51 44.11 183.78 | 19013-0025 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) Avikrim ® N | n In | t with 
26-24) 34 250 (6.35) 075 (1.91) | WM18235-ND 270 2157 80.88 | 19003-0071 - Pp ylo Sula ed RoHS 
Yellow “487 (4.75) _| 075 (1.91) WM18236-ND 3.33 26.64 111.00 | 19003-0064 Vibration Support Quick Disconnects 
-250 (6.35) 135 (3.43) | WM18237-ND 2.73 21.84 91.00 [19003-0001 
.250x.032 (6.35x0.81) | .135 (3.43) | WM18237TR-ND$ 280.00/2,500 19003-0105 Max. Wire 
.250x.032 (6.35x0.81) | .135 (3.43) | WM18749CT-NDt 3.81 30.44 126.84 | 19003-0003 Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
45/23 -250%.032 (6.35x0.81) 135 (3.43) WM18749TR-ND$ 217.00/1,000 19003-0003 Fig.| AWG | Tool # Inch (mm) In(mm) | Part No. 10 100 ~—-500 [Part No. 
187 (4.75) 135 (3.43) | WM18238-ND 2.84 22.68 94.50 | 19003-0011 Female 
22-18 -187x.020 (4.75x0.51)| 135 (3.43) WM18750CT-NDt 3.90 31.21 130.03 | 19003-0013 Fed xOSS (65x08) [115 (05) | WAMIBSES ND aps 9d a0 Ani eaianisoni 
Red .187x.020 (4.75x0.51) | .135 (3.43) | WM187507TR-ND$ 221.00/1,000 19003-0013 
7 .250 x.032 (6.3 x 0.8) |.115 (2.9) | WM18755CT-NDt 3.96 31.71 132.14 ]19019-0013 
.187x.032 (4.75x0.81) | .135 (3.43) | WM18759-ND 2.61 20.85 86.88 | 19003-0017 
2 i ‘| .250 x.032 (6.3 x 0.8) |.115 (2.9) | WM18755TR-ND¢ 325.50/1,500 49019-0013 
.110x.020 (2.79x0.51) | .135 (3.43) | WM18760-ND 2.96 23.67 98.63 | 19003-0024 22-18} 23 
: 5 187 x .020 (4.7 x 0.5) |.115 (2.9) | WM18257-ND 3411 24.84 103.50 |19019-0006 
29 _|.250x.032 (6.35x0.81) | 165 (4.19) | WM18764-ND 2.84 22.68 94.50 [19005-0001 1100 082 2n08)| 412.29) RYRMESEONE Bae ibe Da 10R DE tants nod 
24 _|.187x.032 (4.75x0.81) |.135 (3.43) | WM5928-ND* 3.86 30.90 128.75 | 19003-0129 110 x .032 (2.8 x 0.8) ).115 (2.9) 59. : 5. 9.25 i 
110 x .020 (2.8 x 0.5) |.115 (2.9) | WM18260-ND 3.50 27.99 116.63 19019-0001 
“250 (6.35) 145 (3.68) | WMI18239-ND 2.96 2370 98.75 | 19003-0040 5 
7 : 110 x .020 (2.8 x 0.5) | 138 (3.5) | WM18261-ND 3.33 26.67 111.13 19019-0022 
.250x.032 (6.35x0.81) | .160 (4.06) | WM18751CT-NDt 4.06 32.48 135.33 | 19003-0042 
i 3 .187 x .020 (4.7 x 0.5) | .138 (3.5) | WM18258-ND 3.09 24.75 103.13 19019-0027 
14/23 |.250x.032 (6.35x0.81) | .160 (4.06) WM18751TR-ND$ 227.00/1,000 19003-0042 
16-14 "950x.032 (6.35x0 81) | 145 (3.68) | WM5929-ND* 3.25 95.98 108.25 |19003-0044 16-14) 23 |.250 x .032 (6.3 x 0.8) |.138 (3.5) | WM18262-ND 3.11 24.84 103.50 |19019-0031 
Blue "187 (4.75) “460 (4.06)| WM18240-ND 319 2553 10638 | 19003-0050 .250 x .032 (6.3 x 0.8) |.138 (3.5) | WM18756CT-NDt 4.05 32.44 135.15 |19019-0033 
23/29 |.250x.032 (6.35x0.81) |.165 (4.19) | WM18765-ND 2.69 21.48 89.50 | 19005-0005 250 x .032 (6.3 x 0.8) |.138 (3.5) | WM18756TR-NDE 331.50/1,500 19019-0033 
says | 187-020 (4.75x0.51) 160 (4.06) WM5927-ND* 4223375 140.63 119003-0132 12-10| 18/23 |.250 x .032 (6.3 x 0.8) | .225 (5.7) | WM18256-ND 486 38.85 161.88 [19019-0037 
187x.032 (4.75x0.81) | .160 (4.06) | WM5930-ND* 4.22 33.75 140.63 | 19003-0135 Male 
Insulkrimp® - Female (Expanded Flare) 22-18] 12/22 |.250 x .032 (6.3 x 0.8)].140 (6.3) | WM18942-ND 2.96 23.67 98.63 19025-0001 
12-10 6 | 16-14] 19/22 | .250 x .032 (6.3 x 0.8) |.170 (4.3) | WM18944-ND 4.05 32.40 135.00 |19025-0007 
2 Vyellow| 23 -250 (6.35) 275 (6.98) WM18241-ND 4.23 33.84 141.00 | 19005-0010 12-10] 18/23 | 250 x .032 (6.3 x 0.8) | .225 (5.7) | WIM18943-ND 459 36.72 153.00 |19025-0005 
* With 94V-0 Material t¢CutTape +¢TapeandReel TUV Rheinland Approved tCutTape + Tape and Reel (Continued) 
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molex EICc 


Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Snap Plugs Crimp] Stud |Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | AWG |Tool#} Size | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Gaia) Wienmeray | Weeb titel ne | WPL ety nein Males 10 | 385 (9.8) | WM18310-ND® 5.15 41.16 171.50 | 19073-0170 
Fig.| AWG | Tool #| Inch (mm) Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 4/4 pane WM18311-ND@ 573 45.81 190.88 | 19073-0188 
ar ER eae of ue insulation) es as 12 | 12-10 |14/22) 5/16 | 540 (13.7) | WM18312-NDe 5.73 45.81 190.88 | 19073-0200 
7 \46-14| 12/22 | ‘456 (3.96) | 175 (4.4) _| wt8264-ND 3.71 29.64 123.50 | 19034-0009 a piney Se ie pith peed eee eine 
Avikrimp® (Nylon Insulation) — RoHS Compliant : - ; “ ~ - 
3 122-18] toy | 156 (8.96) 140 (3.6) WM18267-ND 3.80 30.39 126.61 | 19036-0003 @ RoHS Compliant —_t Tape and Reel 
16-14 156 (3.96) 170(4.3) | WM18268-ND 3.94 31.54 131.43 | 19036-0008 . 
; Flanged Spade Terminals 
@ RoHS Compliant 
3 Crimp | Stud | Max. Wire Insul.| Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 
RoHS Fig.| AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Snap Plug Receptacles — Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 
: : : 7 ~ eis 5-6 | .145(3.7) | .301(7.6) |WM18336-ND | 277 22.17 92.38] 19121-0005 
; Crimp | Snap Plug Dia. |Max. Wire Insul. ] Digi-Key Pricing Molex Red | 14/22] 8 145 (3.7) | .301 (7.6) |WM18337-ND 2.77 2217 92.38] 19121-0007 
Fig.| AWG | Tool #| Inch(mm) _| Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. a 10 145 (3.7) 301 (7.6) _| WM18338-ND. 2.34 18.69 77.88 | 19121-0009 
Insulkrimp® (PVC Insulation) ig 16-14 5-6 | 175 (44) | .301(7.6) |WM18339-ND 282 2259 94.13|19121-0026 
9 22-18] ogo7| 188,39) 140 (3.5) | WM18265-ND 2.81 22.44 93.50] 19038-0001 Blue | 14/22} 8 | .175(4.4) | .301 (7.6) | WM18340-ND 2.72 21.72 90.50 | 19121-0028 
16~14 156 (3.9) 170 (4.3) | WM18266-ND 2.63 21.06 87.75 | 19038-0007 a ¥ ee a a (ay aa au pee ee ee 
Avikrimp® (Nylon Insulation) Yellow] 14/22} 10 | '250(6.4) _| 385 (9.8) | WM18343-ND 5.46 43.68 182.00 | 19121-0056 
40 [22-18] 0727] 156 (8.9) 125 (3.2) | WM18269-ND 3.71 29.64 123.50 | 19039-0001 ‘Avikrimp® (Nylon Insulati 
lylon Insulation) 
16-14 156 (3.9) 150 (3.8) _ | WM18270-ND 3.59 28.71 119.63 | 19039-0006 SE) AWS) | BOT) |WINGaa-NDe 414 —3a09 137.88 ToTo7-0007 
: 22-18) 14/22 | “49 | 440 (3.6) _| 301 (7.6) | WM18346-ND@ 4.47 35.79 149.13 | 19127-0012 
Snap Spade Terminals es 5-6 | .170(43) | .301 (7.6) |WMi8347-ND 3.70 29.58 123.25 | 19127-0039 
13] Be | 14/22) 8 | .170(4.3) |) .301 (7.6) | WM18348-ND@ 3.68 29.43 122.63] 19127-0042 
Crimp | Stud | Max. Wire Insul.) Max. Width [Digi-Key Pricing Molex 10 | .170(4.3) | .301 (7.6) | WM18349-ND® 4.65 37.20 155.00 | 19127-0099 
Fig. | AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) |Part No. 10 100 500 |Part No. 12-10] sano | 8 | 225157) | .385(9.8) |WM18350-ND@ 4.99 39.90 166.25 | 19127-0086-C 
Insisikeinig® (PVC Indislation) = RoHS Compliant Yellow 10 | .225(5.7) | 385 (9.8) |WM18351-ND@ 4.97 39.72 165.50 | 19127-0089 
ld 5-6 145 (3.7) 260 (6.6) |WM18315-ND 2.32 18.54 77.25 ]19099-0009 RoHS Compliant 
Red | 1222] 8 145 (3.7) | 310 (7.87) |WM18996-ND 2.34 18.76 78.16 |19099-0013-C . < : 
to | 145(3.7) | .340(8.6) |wM18317-ND 251 20.04 83.50 |19099-0015 Wire Pin Terminals RoHS 
5-6 | 175 (4.4) 260 (6.6) |WM18318-ND 2.32 1857 77.38 [19099-0027 
11 |16-14] sono | 8 175 (4.4) 320 (8.1) |WM18319-ND 2.41 19.26 80.25 |19099-0032 Crimp | Pin Dia. |Max. Wire Insul.| Digi-Key Pricing Molex 
Blue 10 | 175 (4.4) 340 (8.6) |WM18320-ND 2.43 19.41 80.88 |19099-0034 Fig.| AWG | Tool # |Inch (mm)! Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100500 | Part No. 
10 | 175 (4.4) 330 (8.4) |WM18714-ND 3.90 31.17 129.88 |19099-0035-C = — Krimptite® (Non-insutated) ———— 
~ 08 (2. = 74- ; E 53. 5 
12-10] so99 | 56 | 250 (6.4) 260 (6.6) |WiM18321-ND 3.32 26.55 110.63 [19099-0044 14| tet4 | 174 | 08 (2.03) = TH EEVea 3.90: O74 149100 160140008 
Yellow 10 -250 (6.4) .340 (8.6) |WM18323-ND 3.83 30.66 127.75 |19099-0050 12-10 12 (3.05) = WM18376-ND 260 20.82  86.75/19211-0001 
Avikrimp® (Nylon Insulation) Insulkrimp® (PVC Insulation) 
5-6 | 140 (3.6) 260 (6.6) |WM18324-ND®@ 3.36 26.88 112.00 19115-0009 22-18 Red 08 (2.03)] 145 (3.68) _) WM18377-ND 2.90 23.19 96.63 ]19212-0003 
22-18) jon| 8 140 (3.6) 300 (7.6) |WM18326-ND@ 2.44 1951 81.29 |19115-0003 15 | 16-14 Blue | 14/22 | .08 (2.03)| 175 (4.44) | WM18378-ND 312 24.99 104.13 }19212-0005 
Red 8 140 (3.6) 320 (8.1) |WM18327-ND@ 3.38 27.00 112.50 |19115-0012 12~10 Yellow -12 (3.05) .25 (6.35) WM18379-ND 4.09 32.73 136.38 | 19212-0001 
10 | 140 (3.6) 340 (8.6) |WM18328-ND@ 3.40 27.18 113.25 |19115-0014 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
56) 170(43) "260 (6.6) WM18329-ND® 3.38 26.82 111.75 [19115-0004 22-18 Red 08(2.03)] .14(8.56) | WM18380-ND 457 36.54 152.25 |19213-0009 
16-14 16 | 16-14 Blue | 14/22 | .08(2.03)) 17 (4.32) | WM18381-ND 4.31 34.47 143.63 /19213-0011 
1 | Blue | 122] 8 170(4.8) |) 920481) Sse = 344 27.51 114.63/19115-0079 12-10 Yellow 12 (3.05)| 225 (5.71) |WM18382-ND 5.86 46.86 195.25 |19213-0007 
10 170 (4.3) 340 (8.6) |WM18332-ND@ 3.46 27.66 115.25 |19115-0031 
5-6 | .225 (5.7) 260 (6.6) |WM18333-ND@ 5.09 40.74 169.75 |19115-0042 Ton Terminal 
12-10| sono] 8 225 (5.7) 310 (7.9) |WM18741-ND@+ 5.33 42.65 177.69 |19115-0046 Spade Tongue Te as 
Yellow 8 225 (5.7) 330 (8.4) |WM18334-ND@ 3.06 24.51 102.13 |19115-0035 Max. Wire] Max. 
10 | 225 (5.7) 340 (8.6) |WiM18335-ND 6.42 51.39 214.13 |19115-0048 Crimp | Stud | Insul. Dia. | Width _—_| Digi-Key Pricing Molex 
@ RoHS Compliant + NEW! Fig. | AWG | Tool#| Size | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 
Standard Ring Tongue aa 5-6 | 145(3.7) | 326(8.3) |WM18352-ND 233 1863 77.63 | 19144-0001 
Red | 14/22} 8 | .145(3.7) | .326(8.3) |WM18353-ND 2.33 18.63 77.63 | 19144-0003 
; Crimp] Stud | Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 10_| 145 (3.7) | .326 (8.3) |WM18354-ND 2.33 18.63 __77.63 | 19144-0005 
Fig. | AWG |Tool#| Size_| Inch(mm) | PartNo. _ 10__100 500 | PartNo. 5-6 | .175(4.4) | .305(7.7) |WM18355-ND 2.01 16.11 67.13 | 19144-0018 
Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 16-14 449 | 8 | 175 (4.4) | .305 (7.7) | WM18356-ND 2.14 17.13 71.38 | 19144-0020 
1-2 | .235 (6.0) | WM18271-ND 1.98 15.81 65.88 | 19070-0005 17 | Blue 8 175 (4.4) | .372(9.4) |WM18357-ND 2.32 1857 77.38 | 19144-0024 
3-4 | .235 (6.0) | WM18272-ND 1.98 15.81 65.88 | 19070-0007 10 | 175 (4.4) | .372(9.4) |WM18358-ND 2.32 18.57 __77.38 | 19144-0026 
sAnulians 56 ela ee oe eu Bee teenie 5-6 | .250(6.4) | .385(9.8) |WM18359-ND 3.35 26.82 111.75 | 19144-0037 
a_| 477 (12-1) | wMni8976-ND 56s 201 31 taa98' | 10070-0088 12-10 s49 | 8 | .250(6.4) | .385 (9.8) |WM18360-ND 3.35 26.82 111.75 | 19144-0039 
BAG | 477 (12-1) | WMI8277-ND 365 Ot ot 8838 1 19070-0026 Yellow 10 | .250(6.4) | .385 (9.8) |WM18361-ND 3.35 26.82 111.75 | 19144-0042 
3/8 | 544 (13.8) | WM18278-ND 279 2235 9313 | 19070-0033 1/4 | 250 (6.4) | .543 (13.8) |WM18362-ND 4.13 33.03. 137.61 | 19144-0046 
22 | 3-4 | .260 (6.6)_| WM18279-ND 1.83 14.67 _ 61.13 | 19070-0067 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
5-6 | .260(6.6) | WM18280-ND 1.83 14.67 61.13 | 19070-0069 er 5-6 | .140(3.6) | .326 (8.3) |WM18363-ND@ 3.19 25.53 106.38 | 19198-0070 
setae yap Pa ae eee pe ieee ee eae Red | 14/22] 8 140 (3.6) | .326 (8.3) |WM18364-ND@ 319 25.53 106.38 | 19198-0004 
fe 322 (8. H ‘ ; ; s 10 | .140(3.6) | .326 (8.3) |WM18365-ND@ 3.19 25.53 106.38 | 19198-0006 
12 1/4_| 477 (12.1) | WM18283-ND 2.09 16.71 _ 69.63 | 19070-0075 86) (8:3) 
ene 1477 4 = 5-6 | .170(4.3) | 305(7.7) |WM18366-ND 3.04 24.33 101.38 | 19198-0016 
‘AT7 (12.1) | WM18284-ND 2.09 16.71 69.63 | 19070-0078 16-14 
3/8 _| 544 (13.8) | WWI18285-ND 300 24.00 100.00 | 19070-0059 17 | 'Biye | 1422 | 8 | 170 (4.3) | .305 (7.7) |WM18367-ND@ 3.04 24.33 101.38 | 19198-0019 
5-6 | 292 (7.4) | WWI18286-ND 3470772 415.50 1 19070-0143 1o_| .170(4.3) | .372(9.4) |WM18369-ND®@ 3.33 26.64 111.00 | 19198-0025-C 
8 .292 (7.4) | WM18287-ND 3.47 27.72 115.50 | 19070-0145 12-10 5-6 225 (5.7) 385 (9.8) | WM18370-ND 5.36 42.87 178.63 | 19198-0044 
10 | .385 (9.8) | WM18288-ND 3.14 25.14 104.75 | 19070-0123 Yellow| 14/22 | 8 | -225(5.7) | -385 (9.8) | WM18371-ND® 5.36 42.87 178.63 | 19198-0047 
12-10 |14/22|__ 10 _| .250 (6.35) | WM18288TR-NDt 220.00/1,000 19070-0125 10_| .225 (5.7) | .385 (9.8) |WM18372-ND@ 5.36 42.87 178.63 | 19198-0050 
1/4_| 540 (13.7) | WM18289-ND 373 29.82 124.25 | 19070-0132 @ Rolls Campin 
5/16 | 540 (13.7) | WM18290-ND 3.73 29.82 124.25 | 19070-0136 P 
3/8 | 598 (15.2) | WM18291-ND 4.09 32.73 136.38 | 19070-0153 2 = 
4/2 | 760 (19.3) | WM18292-ND 5.55 44.43 185.13 | 19070-0109 Perma-Seal — All Weather, 
Avikrimp® (Nylon Insulation) Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
1-2 | 235 (6.0) | WM18293-ND@ 2.96 23.70 98.75 | 19073-0005 
3-4 | .235 (6.0) | WM18294-ND@ 2.96 23.70 98.75 | 19073-0007 Crimp Stud Digi-Key Pricing Molex 
5-6 | .264 (6.7) | WM18295-NDe 2.96 23.64 98.50 | 19073-0038 Fig. | AWG Tavis | csisat Bart Ne: 40 100 500 | PartNo. 
oo-18 |1422| 8 | 322 (8.2) | WN18296-ND@ 3.11 24.90 103.75 | 19073-0013 Ring 
10 | 322 (8.2) | WM18297-NDe 3.11 24.90 103.75 | 19073-0017 * - 
1/4 [477 (12.1) | WM18298-ND@ 3.62 28.92 120.50 | 19073-0024 reer pac beg, caeuen [seieeoone 
56 | 47 (12-1) Oe a Beer eeieere aren oot 22-18Red | 1/26 10 | WM18399-ND® 8.54 68.28 284.50 | 19164-0003 
3/8_| .544 (13.8) | WM18300-ND@ 4.03 32.25 134.38 | 19073-0032 
1/4 | WM18400-ND@ 7.80 62.37 259.88 | 19164-0004 
12 3-4 | .260 (6.6) | WM18301-ND® 3.17 25.35 105.63 | 19073-0065 ae NRE SuGTNS AaB gee Seen 1eiRenooe 
5-6 | .260 (6.6) | WM18302-NDe 317 25.35 105.63 | 19073-0067 ‘i i RGAE Se oe oat ey aleacnoss 
8 | .322 (8.2) |WM18303-ND® 3.27 26.16 109.00 | 19073-0085 ee ; : ; 
16-14 |14/22] 10 | .322(8.2) | WM18304-NDe 3.27 26.16 109.00 | 19073-0087 8 WM18403-ND® 7.25 57.96 241.50 | 19164-0033 
1/4_| 477 (12.1) | WM18305-ND@ 3.51 28.08 117.00 | 19073-0076 16-14Blue | 1/26 10 | WM18404-ND@ 7.25 57.96 241.50 | 19164-0034 
5/16 | 477 (12.1) | WM18306-ND@ 3.51 28.08 117.00 | 19073-0079 V4) WM18405-ND@ 7.63 61.05 254.38 | 19164-0026 
3/8_| 544 (13.8) | WM18307-ND 4.11 32.85 136.88 | 19073-0059 5/16 | WM18406-ND 7.63 61.05 254.38 | 19164-0027 
qo-to [42] 5:8 | 292 (7-4) | WM18308-ND@ 5.38 43.05 179.38 | 19073-0216 3/8 | WM18407-ND 8.48 67.83 282.63 | 19164-0020 
z 8 | .292 (7.4) |WM18309-ND@ 5.38 43.05 179.38 | 19073-0222 @ RoHS Compliant (Continued) 
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Terminals, Tools, Lugs and Connectors 
Perma-Seal — All Weather, Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices (Cont.) 


Crimp Stud Digi-Key Pricing Molex ‘ 
Fig. | awe | Tool# | Size _| Part No. 40 100 500 _| Part No. Butt Splices 
6 WM18408-ND@ 8.54 68.31 284.63 | 19164-0061 
8 WM18409-ND 8.54 68.31 284.63 | 19164-0062 Crimp | Outside Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
10 | WM18410-ND 916 73.26 305.25 | 19164-0065 Fig. | AWG | Tool # | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
18 12-10 Yellow | 1/26 1/4 | WM18411-ND@ 9.16 73.26 305.25 | 19164-0066 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
5/16 | WM18412-ND® 916 73.26 305.25 | 19164-0067 22-18 135 (3.4) | WM18383-ND 212 76.92 70.50 [19154-0004 
3/8 | WM18413-ND@ 9.54 76.32 318.00 | 19164-0068 30 | 16-14 | 14/22 | 160 (4.1) | WM18384-ND 1.99 15.93 66.38 |19154-0015 
1/2 | WM18414-ND@ 10.79 86.31 359.63 | 19164-0058 12-10 220 (5.6)_| WM18385-ND 347 25.32 105.50 [19154-0028 
Spade Nylakrimp® (Nylon Insulation) 
6 WW18415-ND@ 7.16 57.27 238.63 |19164-0006 22-18 | — | 130(33) | WM18731-ND 1.94 1551 64.63 [19202-0013 
22-18Red | 1/26 8 WM18416-ND@ 716 57.27 238.63 | 19164-0007 31 | 16-14 | — | 160 (4.1) | WM18732-ND 2.24 1794 74.75 |19202-0031 
to _ | WM18417-NDe 7.16 57.27 238.63 |19164-0008 12-10 | — | .223(6.7)_ | WM18733-ND 4.24 33.93 141.38 [19202-0049 
6 WM18418-ND@ 7.70 61.56 256.50 |19164-0028 
16-14 Blue | 1/26 8 WM18419-ND@ 7.70 61.56 256.50 | 19164-0029 : P 
19 10 _| wwtia4z0-np 7.70 61.56 256.50 |19164-0030 | | Window Buit Splices 
6 WM18421-ND 8.67 69.33 288.88 | 19164-0069 
8 WM18422-ND@ 8.69 69.54 289.75 | 19164-0070 ; j 7 ry 
42-10 Yell 1/26 Crimp | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
acd 10 | WM18423-ND 10.43 83.44 347.65 | 19164-0072 Fig. | AWG Tool # | Dia. Inch (mm) | Part No. 10100 ~—-500_| PartNo. 
1/4 _] WM18424-ND _ 10.43 83.44 347.65 | 19164-0073 2-18Red | oy 140 (3.56) | WM18386-ND 11.27 90.15 375.63 | 19199-0007 
<= Butt Splices — Relis Compliant — oo 32 | 16-14 Blue 170 (4.32) | WM18387-ND 9.43 75.42 ~—_—-314.25 | 19199-0009 
aed bln —  veresoetn aoa: Gad canacs: AGIs GOAL 12-10 Yellow | 22 228 (5.79) | WM18388-ND 16.19 12948 539.50 |19199-0011-C 
20 | 16-14 Blue | 1/26 — | WMt8426cT-ND+ — 118.38 — | 19164-0045 
16-14 Blue — — | WMie426TR-ND+ 259.00/500 19164-0045 . 
12-10 Yellow — | wnte427-np 1031 8247 34363 |19164.0086 | | SPlice Connectors 
Quick Disconnect Couplers - Male — RoHS Compliant a ml nal 
22~18 Red 250 (6.35) | WM18428-ND 8.48 67.83 282.63 |19164-0015 F aes ay) peing) lex 
21 | 16-14Blue | °/27 _|’950 (6.35) | WM18430-ND 8.83 70.65 294.38 | 19164-0048 Fig.| Description PartNo. 10 _100 500__| PartNo. 
12-10 Yellow | 25 |.250 (6.35) | WM18432-ND 12.11 96.84 403.50 [19164-0075 Poi Red pe and Spices cireult Push-In Wire Connectors — RCE 
= —  |.250 (6.35) | WM18724-ND 9.09 72.72 303.00 [19164-0019 ort, Red, 12+ H ; ; ; i 
2 = — Poel WM418725-ND 665 5346 22150 |19164-0084 33] 3 Port, Orange, 12-22AWG WM23954-ND 3.78 30.27 126.13 | 19430-0002 
= —__ |.250 (6.35) | WM18726-ND 7.77 6219 259.13 | 19164-0078 4 Port, Yellow, 12-22AWG peas Splice Con aie 35.07 _ 146.13 | 19430-0003 
285 *|| sbiRad ‘Quick Disconi ae 7 mm Smee Ag16420078 Clear, 24-26AWG 1.50" WM23945-ND 10.38 83.07 346.13 | 19164-0162 
EE — Red, 22-18AWG 1.50” WM23946-ND 978 78.21 325.88 | 19164-0163 
22-18 Red 250 (6.35) | WM18429-ND 8.73 69.87 291.13 ]19164-0017 34 . : i # 
3/27 Blue, 14-16AWG 1.50’ WM23947-ND 9.77 7815 325.63 | 19164-0164 
24 | 16~14 Blue -250 (6.35) |WMI8431END 8.88__71.07 296.13 | 19164-0050 Yellow, 10-12AWG 1.50” WM23948-ND 10.79 86.28 359.50 | 19164-0165 
12-10 Yellow | — _ |.250 (6.35) | WM18433-ND 12.45 99.63 415.13 | 19164-0076 Twist Lock Splice Connector 
22-18 Red | —  |.250 (6.35) | WM18721-ND 6.17 49.32 205.50 [19164-0012 Sine 14-DDAWE WM23049-ND 73 5B A 15160-0040 
25 | 16-14Blue | — — |.250 (6.35) | wM18722-ND 6.47 51.75 215.63 | 19164-0047 Orange, 14-224WG WM23950-ND 107852 +3550 | 19160-0041 
12~10 Yellow | =— -250 (6.35) | WM18723-ND 7.21 57.66 240.25 | 19164-0059 35 Yellow, 10-22AWG WM23951-ND 4.28 10.26 42.75 | 19160-0042 
ROHS Compliant ¢CutTape + Tape and Reel Red, 8-22AWG WM23952-ND 1.98 1581 65.88 | 19160-0043 
RoHS 
Step Down Butt Connectors [Gas] Wire Taps 
Crimp Insulation Digi-Key Pricing Molex Te = 
Fig.) AWG  |Tool# Color Part No. 10 100 500 | PartNo. Fig. | Description Dik Key an Erg aan Molex 
9g|1614~ 22/18] 479, | Non-Insulated | WNI18889-ND 10.42 83.37 347.38 | 19215-0013 Standard Wire Taps 
12/10 ~ 16/14 Non-Insulated __| WM18390-ND 9.32 74.52 310.50 | 19215-0023 Conn. Wire Tap, Yellow 12AWG WM18919-ND 2.90 23.19 96.63 | 19216-0019 
16/14 ~ 22/18 | 12/22 | Blue with Red Stripe |WM18391-ND 10.64 85.14 354.75 | 19154-0022 36 | Conn. Wire Tap, Blue 14-18AWG WM18917-ND 255 20.37 ~—-84.88 | 19216-0017 
27 | 12/10 ~ 16/14 | 12/22 |Yellow with Blue Stripe WM18392-ND 9.78 78.27 326.13 | 19154-0035 Conn. Wire Tap, Red 18-22AWG WM18918-ND 2.55 20.37 84.88 | 19216-0018 
12/10 ~ 16/14 | 1/26 |Yellow with Blue Stripe] WM18950-ND 22.59 180.75 753.11 | 19164-0077 Ultimate Wire Taps (Accepts 0.25” male quick disconnect tab) 
Conn. Wire Tap, Yellow 12AWG WM18914-ND 5.94 47.55 198.13 | 19216-0009 
36 | Conn. Wire Tap, Blue 14-18AWG WM18915-ND 5.94 47.55 198.13 | 19216-0010 
Nylon-Insulated, Closed-End Connectors RoHS Conn, Wire Tap, Red 18-22AWG WIM18916-ND 594 47.55 198.13 | 19216-0011 
Multi-Lock Wire Taps 
ml angmaoseel aT pac fai Conn. Wire Tap, Yellow 10-12AWG WM18734-ND 245 19.56 81.50 | 19216-0002 
; eh erie iameseh meer Haig plex 37 | Conn. Wire Tap, Blue 14-16AWG WM18735-ND 1.55 12.36 51.50 | 19216-0003 
Fig. | AWG | Tool # Inch (mm) Part No. 10100500 _| Part No. Conn. Wire Tap, White 14-18AWG WM18736-ND 1.55 12.36 51.50 | 19216-0004 
29-14 25 31 (7.8) WM18393-ND 1.33 10.65 44.38 | 19160-0012 Conn. Wire Tap, Red 18-22AWG WM18737-ND 1.55 12.36 51.50 | 19216-0005 
og | 22-12 | 6/25 35 (8.9) WM18394-ND 1.46 11.70 48.75 | 19160-0009 Perma-Fit Heat Shrink Tubing 
16-10 25 44 (11.2) WM18395-ND 1.93 15.45 64.38 | 19160-0002 38 | PVC Heat Shrink, Black w/Adhesive Liner |WM18728-ND 71.28 570.27 2376.13 | 19269-0239 
8 25 56 (14.2) WM18396-ND 4.17 33.36 139.00 | 19160-0024 : 
Ratchet Style Crimp Tools 
Heavy Duty Ring Tongue Terminals Gina Digi-Key mc GEE 
5 7 Tool #| Description Part No. Each Part No. 
Crimp | Stud Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Premium 
Fig.| AWG | Tool # | Size Length Width | Part No. 1 10 100 | PartNo. #1 [Sealed Ring, Spade and Butt WM9012-ND 400.68 | 64001-7400 
10 | 1.20(30.48) | .445 (11.30) |WM5932-ND® 1.03 8.50 60.70 | 19221-0223 #3 | Sealed, 14-22AWG .250" (6.35mm) WMg9976-ND 300.51 | 64001-4500 
8 te | 14 | 1.20 (30.48) | .445 (11.30) |WM5933-ND@ 1.09 9.00 64.30 | 19221-0224 #4 | 10-12AWG .250" (6.35mm) WM17466-ND 343.44 | 64001-4600 
5/16 | 1.305 (33.15) | .445 (11.30) |WM5934-ND@ 1.37 11.30 80.70 | 19221-0225 : Ee urea sand berrebers 
3/8 | 1.305 (33.15) | .605 (15.37) |WMS5935-ND@ 1.68 13.87 99.10 | 19221-0226 #8 [Butt Splice 10-12AWG TNTTICONT SI ECT 
1/4 | 1.270 (32.26) | .605 (15.37) |WM5936-ND® 1.76 14.53 103.78 | 19221-0227 #9 | Flag QDs .187” (4.75mm) and .250” (6.35mm) WM18524-ND 300.51 | 64001-4300 
6 | 16 | 5/6 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) |WM5937-ND® 1.43 11.77 84.05 | 19221-0228 #10 | Flag QDs .250" (6.35mm) 10-12AWG WM18589-ND 343.44 | 64001-2800 
3/8 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) |WM5938-ND@ 1.58 13.03 93.10 | 19221-0229 a i ara OR ie ae seas LONG 
erminals/splices 10- sl A a 
14) 1.500(28.10) | 525 (12.33) [EMSs =F? 13.78 98.45 | 19221-0280 #14 /14-16AWG .187" and 250" (4.75mm and 6.35mm) | WM9972-ND 343.44 | 64001-1000 
4 16 5/16 | 1.530 (38.86) | .525 (13.33) |WM5940-ND@® 1.76 14.52 103.70 | 19221-0231 #15. | InsulKrimp® 18-22AWG Hand Crimp WmMg9992-ND 343.44 | 64001-0700 
3/8 | 1.530 (38.86) | 525 (13.33) |WMS941-ND@ 1.71 14.05 100.35 | 19221-0232 #16 | Ringterm 8-4/0AWG WM5980-ND 121.64 | 19284-0034 
5/16 | 1.620 (41.15) | .615 (15.62) |WM5942-ND® 4.91 40.46 289.03 | 19221-0233 A Bice Coen OA ater eae SonoonG 
2 | 16 | 3/8 | 1.620(41.15) | .615 (15.62) |WM5943-ND® 2.33 19.21 137.23 19221-0235 ulck Connects 10: bs 79.05 z 
#19 | Snap Plug 14-22AWG WM9966-ND 300.51 | 64001-1400 
29 1/2 | 1.750 (44.45) | .755 (19.18) |WM5944-ND® 3.17 26.09 186.38 | 19221-0236 #20 | Snap Plug 18-22AWG GREAT Sia uae leant oan 
1 | ag | 98 | 1-720(43.69) | .655 (16.64) |WM5946-ND@ 2.37 19.54 139.58 | 19221-0238 #28 | AviKrimp® 18-22AWG Hand Crimp WMg9995-ND 300.51 | 64001-0800 
1/2 | 1.830 (46.48) | .755 (19.18) |WM5947-ND 3.26 26.85 191.75 | 19221-0239 #29 | 14-22AWG Hand Crimp WMg9993-ND 343.44 | 64001-4700 
5/16 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) |WMS5948-ND® 3.10 25.53 182.35 | 19221-0240 #30 |10-12AWG Hand Crimp eM SeaaND 343.44 _| 64001-5100 
#31 | Piggyback .250” QD WM9948-ND 314.82 | 19813-1000 
0 | 16 | 3/8 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) |WMS5949-ND@ 289 23.82 170.18 | 19221-0241 #32 | Snap Plug 18-22AWG Raeceans 309.84. | 19286-0087 
1/2 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) | WM5950-ND 2.89 23.82 170.18 | 19221-0242 #33 | Manual Wire Stripper WM9969-ND 79.30 | 63817-0000 
5/16 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) |WMS951-ND® 3.27 26.97 192.63 | 19221-0243 #36 | Hand Crimper 24-26AWG | WMM18045-ND 343.44 / 64001-5200 
2/0 16 3/8 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) |WMS5952-ND@ 3.82 31.43 224.53 | 19221-0244 #37 | Piggyback Quick Disconnects 10-22AWG pe WM1616-ND 300.51 | 64001-6200 
u y iervice 
1/2 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) |WM5953-ND 3.41. 28.09 200.68 | 19221-0245 2 Tanase on SHEER 7a Teani6-0036 
5/16 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) |WM5954-ND® 4.70 38.67 276.23 | 19221-0246 #23 | Quick Disconnects 10-22AWG Wmg9986-ND 44.41 | 64016-0037 
30 | 16 | 3/8 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) |WM5955-ND® 4.53 37.30 266.43 | 19221-0247 #24 | Pin Terminals/Splices 10-22AWG WMg9987-ND 36.23 | 64016-0038 
1/2 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) |WM5956-ND® 4.70 38.67 276.23 | 19221-0248 = Goss End nmectots Nan etciet ye Pon) cecal a See 
ao | 16 | 38 | 2350(69.69) | 985 (25.02) |WM5957-ND® 6.67 54.91 392.20 [19221-0260 oa Sealed a Z ae 3693 | B4016-0022 
1/2 | 2.350 (59.69) | .985 (25.02) |WM5958-ND 6.61 54.45 388.90 | 19221-0251 #34 [Hand Crimper 8.5" with Logo WM18729-ND 376 | 19294-0062 
@ RoHS Compliant #35_| Hand Crimper 10-22AWG WM18730-ND 16.58 | 19294-0003 
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Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | Part No. 10 50 100 500 Part No. Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | PartNo. 10 50 100 500 Part No. 
Insulated 2 7 920020-03-ND 436 15.86 28.00 115.10|MVU10-6FK 
7 R 920010-30-ND® 73.90 50.65 89.39 367.47 [MN24-2RK 2 #8 920020-04-ND 4.36 15.86 28.00 115.10) MVU10-8FK 
1 | og-o4| #4 920010-31-ND@ 13.30 48.45 85.50 351.50 |MN24-4RK 2 #10 | .250 (6.35) | 920020-05-ND 4.36 15.86 28.00 115.10|MVU10-10FK 
1 | Yentow| #8 | -145 (3.68) | 920010-32-ND@ 13.30 48.45 85.50 351.50 |MN24-6RK 4 #6 920022-20-ND 5.09 1853 32.69 134.40 | MVU10-6FFBK 
1 #8 920010-33-ND® 13.30 48.45 85.50 351.50 |MN24-8RK 4 #8 920022-21-ND 5.09 18.53 32.69 134.40 | MVU10-8FFBK 
1 #10 920010-34-ND@ 13.30 48.45 85.50 351.50 |MN24-10RK q #0 920022-22-ND 5.09 18.53 32.69 134.40 /MVU10-10FFBK 
i #4 920010-35-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU18-4R/SK 5 | 12-10] #6 920024-07-ND 5.55 20.23 35.70 146.75 | MVU10-6FLK 
1 #6 920010-01-ND 3.58 13.02 2298 94.49 |MVU18-6R/SK 5 | Yellow) 1/4 | .250 (6.35) | 920024-13-ND 6.41 23.37 41.23 169.52 | MVU10-14FLK 
1 #8 | .145 (3.68) | 920010-02-ND 3.58 13.02 2298 94.49 |MVU18-8R/LK 8 = 920030-03-ND 4.69 17.09 3015 123.95] MVU10BCK 
1 #10 920010-03-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU18-10R/LK 9 250" 920040-06-ND 7.02 25.58 45.14 185.59 | MVI10-250DFK 
1 1/4 920010-04-ND 418 15.22 26.86 110.42 |MVU18-14R/SK 10 250" 920042-05-ND 461 16.78 29.61 121.71 | MVU10-250DMK 
1 5/16 920010-36-ND 5.32 19.37 34.18 140.50 |MVU18-516R/SK 2 250" | 969 6.35) 920044-21-ND® 7.70 28.06 49.51 203.56 | MNI10-250DFIK 
1 3/8 920010-37-ND 5.32 19.37 34.18 140.50 |MVU18-38RK 11 '250" | -250 (6:35) | goq046-05-ND@ 8.35 30.40 53.66 220.58) MNU10-250DMIK 
3 #4 | 145 (3.68) | 920020-16-ND 3.58 13.02 2298 94.49 |MVU18-4FB/SK 12 6/8/10 920010-59-ND 6.38 23.24 41.02 168.64 | MV10-610R 
3 #6 920022-01-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU18-6FB/SK Uninsulated — RoHS Compliant 
3 #8 920022-02-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU18-8FBK = ar ' 
3 i 320000-17-ND 3813022098 Lao [MVUTEoFK —| |‘ |) s20010-19-nD 185673 11.88 48.2] MUTe-ARISK 
4 #6 920022-14-ND 418 15.22 26.85 110.40 |MVU18-6FFBK 14 33 7 SonCT Ce EIND Wan. “6 7a0 47.aBt _da:89 | MULACAR/IK 
4 #8 | .145 (3.68) | 920022-15-ND 418 15.22 26.85 110.40 |MVU18-8FFBK +h Ao = conte AND 175 637 1123 4619 |MU1e-10RILK 
4 #10 920022-16-ND 418 15.22 26.85 110.40 |MVU18-10FFBK ri SA 7 OB ANERtTE Dot 1059: 4869 ~ 7693) MUle-14R/sK 
5 | 22-18 | #4 920024-01-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU18-4FLK i - SeAWAREAD +5673 11 Ba 8.82 | MUTEAFBISK 
5 | Red | #6 920024-02-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU18-6FLK 12 iG = ae Tae. ea 711 gee an.a9 | MIIReERIEK 
5 #8 920024-03-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU18-8FLK 15 | 2218) 45 _ SARTO 200 730 4288. 62.95) MUta-arnk 
5 #10 | 145 (3.68) | 920024-10-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU18-10FLK : fit STne DON Tae we rare tien) da a5 [MMe ieEne 
6 156” 920048-03-ND@ 8.89 32.37 57.12 234.82 | MNG18-156DFIK 5 # a +094 85 6.73 11. ; 
7 156" 920050-01-ND 3.81 13.89 24.52 100.80 |MVU18-156DMK 16 #6 — {200281 sho 1.93 7.01 12.38 __50.88 | MU18-6FLK 
— Heh - 16 #8 = 920024-16-ND 1.93 7.01 12.38 50.88] MU18-8FLK 
8 920030-01-ND 3.80 13.83 24.47 100.36 |MVU18-BCK 
9 187" 920040-01-ND 3.77 13.75 24.26 99.75 |MVU18-187DFK 16 #10 — Reese 1.93 7.01 12.38 50.88 | MU18-10FLK 
9 250" | .145 (3.68) | 920040-02-ND 3.77 13.75 24.26 99.75 |MVU18-250DFK 7 #6 — | $20022-05-ND 2.08 7.57 13.35 54.90 | MU18-GFFBK 
10 187” 920042-01-ND 3.70 13.50 23.82 97.91 |MVU18-187DMK 18 = = 920030-07-ND 2.97 10.82 19.10 _78.53 | M18BCK 
10 250" 920042-02-ND 3.49 12.73 22.46 92.34 |MVU18-250DMK 14 #4 — | $20010-19-ND 1.85 6.73 11.88 48.82 | MU14-4R/SK 
2 187" 920044-01-ND@ 5.50 20.02 35.33 145.23 |MNU18-187DFIK 14 #6 = 920010-20-ND 185 6.73 11.88 48.82 | MU14-6R/SK 
2 .250" 920044-02-ND@ 5.50 20.02 35.33 145.23 |MNU18-250DFIK 14 #8 = 920010-21-ND 1.85 6.73 11.88 48.82 | MU14-8R/LK 
2 -250" | 445 (3.68) | 920044-23-NDe@ 5.67 20.67 36.47 149.94 /FDI18-250C 14 #10 _ 920010-22-ND 185 6.73 11.88 48.82 | MU14-10RK 
"1 187" | ° “| 920046-01-ND® 6.15 22.40 39.52 162.49 |MNU18-187DMIK 14 WA = 920010-23-ND 2.91 10.59 18.69 _76.83 | MU14-14R/SK 
11 250" 920046-02-ND@ 6.15 22.40 39.52 162.49 |MNU18-250DMIK 15 #8 = 920020-11-ND 185° 6.73 11.88 48.82 MU14-8FBK 
12 6/8/10 920010-57-ND 4.82 17.58 31.02 127.51 |MV18-610R 8 16-14 uh _ oe . oe — Bc oe 
7 wa 920010-38-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-4R/SK 4 a -19- 93 7. 38 50. r 
1 #8 920010-39-ND 3.58 13.02 2298 94.49 |MVU14-8RK 16 #10 = 920024-21-ND 1.75 6.38 11.25 46.26 | MU14-10FLK 
1 #6 | .170 (4.32) | 920010-05-ND 3.58 13.02 2298 94.49 |MVU14-6R/SK 16 14 - 920024-22-ND 3.15 11.48 20.26 83.31 | MU14-14FLK 
1 #8 920010-06-ND 3.58 13.02 2298 94.49 |MVU14-8R/SK 17 #8 = 920022-09-ND 179 6.51 11.49  47.23|MU14-8FFBK 
1 #10 920010-07-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-10RK 17 #10 - 920022-10-ND 1.79 651 11.49 47.23) MU14-10FFBK 
1 1/4 920010-08-ND 4.18 15.22 26.86 110.42 |MVU14-14R/SK 18 = = 920030-08-ND 2.97 10.82 19.10 _78.53| M14BCK 
1 5/16 920010-40-ND 5.32 1937 34.18 140.50 |MVU14-516R/SK 14 7 = 920010-24-ND 281 10.24 18.07  74.29|MU10-4R/SK 
1 3/8 | .170 (4.32) | 920010-41-ND 5.32 1937 34.18 140.50 |MVU14-38RK 14 #6 — 920010-25-ND 2.81 10.24 18.07 74.29 | MU10-6RK 
13 #6 920020-01-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-6FK 14 | 12-10 | #8 = 920010-26-ND 281 10.24 18.07 74.29 MU10-8RK 
13 #8 920020-02-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-8FK 14 #10 _ 920010-27-ND 2.81 10.24 18.07 74.29|MU10-10RK 
3 #4 920020-18-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-4FB/SK 14 14 - 920010-28-ND 3.36 12.22 21.57 88.68 | MU10-14R/SK 
3 #6 920022-03-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-6FB/SK 15 #6 — 920020-13-ND 2.81 10.24 18.07  74.29|MU10-6FBK 
3 #8 | .170 (4.32) | 920022-04-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-8FBK 17 12-10 #8 = 920022-12-ND 254 9.25 16.33  67.12|MU10-8FFBK 
: ae senor ND oa8 ee oe are MN acne 17 #10 _ 920022-13-ND 2.54 9.25 16.33 67.12} MU10-10FFBK 
lz : E A E 18 = = 920030-09-ND 4.46 16.24 28.67 117.85| M10BCK 
4) 16-14 | #8 920022-18-ND 4.18 15.22 26.85 110.40 | MVU14-8FFBK 19 | 26-20 | 110" = 920044-06-ND 247 7.92 13.98 57.47 [MU20-110/32DFK 
4 | Blue | #10 920022-19-ND 418 15.22 26.85 110.40 |MVU14-10FFBK 20 187" = 900044-07-ND 2007 30 12.8952 98 1 MUIS1B7DFK 
é #8 170(632) a ee 19 | 22-18 | “950” | = — _| 920044-08-ND 2.00 7:30 1289 52.98|MU18-250DFK 
-05- 5 / / . i 19 110" = 920044-09-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 |MU14-110DFK 
5 #10 920024-06-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU14-10FLK " i en 5 
E 20 | 16-14 | .187 920044-10-ND 2.00 7.30 12.89  52.98|MU14-187DFK 
7 156 920050-02-ND 3.81 13.89 24.52 100.80 |MVU14-150DMK ‘ _ aa fi 
19 .250 920044-11-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 | MU14-250DFK 
8 —_ 920030-02-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 |MVU14-BCK 7 = = pe z 
, 21 “187 920044-12-ND 2.53 9.22 16.28 66.91 | MU18-187DF/FLAGK 
9 187” | .170 (4.32) | 920040-03-ND 3.77 13.75 24.26 99.75 |MVU14-187DFK 22-18 7 _ oe 5 
i 22 .250 920044-13-ND 2.53 9.22 16.28 66.91 | MU18-250DF/FLAGK 
9 250 See lly 8.77 13.75 24.26 99.75 /MVU14-250DFK 22 | t6-14 [2507 [| — | 920044-15-ND 253 9.22 16.28 66.91 | MU14-250DF/FLAGK 
10 187” 920042-03-ND 3.70 13.50 23.82 97.91 |MVU14-187DMK — — — : : : : - 
x 23 187 920042-06-ND 194 7.05 12.45 51.18 | MU18-187DMK 
10 250 920042-04-ND 3.70 13.50 23.82 97.91 |MVU14-250DMK 22-18 i _ ied : 
i 23 .250 920042-07-ND 1.94 7.05 12.45 51.18 |MU18-2500MK 
2 187 920044-03-ND@ 5.50 20.02 35.33 145.23 |MNU14-187DFIK 93] 46aa 1 350" = See +947 08 12.45 51.18 | MUTA-2500MK 
2 250” | 170 (4.32) | 920044-04-ND@ 5.50 20.02 35.33 145.23 |MNU14-250DFIK d TOL TT RcHS Compliant - 
2 250" 920044-22-ND@ 5.67 20.67 36.47 149.94 |FDI14-250C RSET Ci roanreM THs —— or Soar ala aaea6 MVS ZSuO MER 
11 187" 920046-03-NDe 6.15 22.40 39.52 162.49 |MNU14-187DMIK “18 | .250" _ -01- : : . : Z 
i 250" | 479 gp) | S20086°04-ND@ 61529. 40 39.52 162 49 [MNU14-250DMIK 33_| 16-14 | .250" = 920084-02-ND 6.29 22.91 40.42 166.18 | MVU14-250DMFK 
42 6ya/io| 170 (4. ) | 990010-58-ND 482 17.58 31.02 127.51 |MV14-610R 34 —_ | .250' = 920082-02-ND z 3.35 12.22 21.56 88.63 | MA250DMMFK 
7 6 920010-43-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 |MVU10-6RK Heat Shrink Insulated 
1 #8 920010-09-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 |MVU10-8RK 26 2-18 — | 145 (3.68) | 920030-10-ND® 8.85 32.22 56.87 233.78 | MH18BCK 
1 | 12-40 | #10. | p55 (35) | 920010-10-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 |MVU10-10RK en A 
1 | Yellow) 1/4 | 9°99) | go0040-11-ND 5.82 21.20 37.42 153.83 |MVU10-14R/SK 5 Te : 
1 5/16 920010-44-ND 5.82 21.20 37.42 153.83 |MVU10-516R/SK 24 | Blue | 5/16 | -170 (4.32) | 920010-49-ND@ 852 31.04 54.78 205.21 | MH14-8R/LK 
1 3/8 920010-12-ND 5.82 21.20 37.42 153.83 |MVU10-38R/SK @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M Connectors and Crimp Tools 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | Part No. 10 50 100 500 Part No. Tne ni a 
24 38 920010-53-ND 70.25 42.22 66.35 261.77 |MH14-38RK , ae el nen 
25 | 1814 | “46 | .170 (4.32) | 920024-30-ND@ 9.41 38.73 60.87 240.14 | MH14-6FLK Pius EAS i eserintion Colones LeartiNor US Te 
26 = 920030-11-ND® 8.85 32.22 56.87 233.78 |MH14BCK Scotchlok™ Connectors 
24 174 920010-55-ND® 9.76 36.56 62.76 258.00 |MH10-14RK 
95 #8 920024-34-ND® 9.30 33.87 59.76 245.69 |MH10-8FLK 35 | 18-10 End Clear 920030-14-ND® 3.60 13.11 23.13 95.09] MNIOCEC/STK 
5 yoy #10 | .250 (6.35) | 920024-35-ND® 9.30 33.87 59.76 245.69 | MH10-10FLK 35 | 14-8 | Electrical Gray 920090-01-ND 7.21 26.28 46.37 190.63] G-BULK 
26 — 920030-12-ND® 11.42 41.60 73.42 301.82 | MH10BCK 
7 — 920042-13-ND@ 43.58 49.46 87.28 358.83 | MNHU10-250DMIK 35 | 22-10) Nylon Spring Yellow 920074-04-ND@® 1.95 7.10 12.53 51.52) 312-BULK 
27 | 22-18 | — 250 | 920042-11-ND@ NEW! 11.30 41.17 72.66 298.70 |MNHU18-250DMIK 35 | 20-8 | Connector Red 920074-05-ND® 256 9.32 16.45 67.65| 512-BULK 
a7 | 16-14) — 250 | 920042-12-ND@ NEW! 11.30 41.17 72.66 298.70 |MNHU14-250DMIK 
28 | 22-18 | — 250 | 920044-18-ND@ NEW! 11.30 41.17 72.66 298.70 |MNHU18-250DFIK 36 | 128 Blue/Green | 920080-04-ND) | 8.32 30.32 53.51 219.97/ B/G+BOX 
28 | 16-14 | — 250 | 920044-19-ND@ NEW! 11.30 41.17 72.66 298.70 |MNHU14-250DFIK 36 |22-12| — spring Orange/Blue | 920090-05-ND 2.15 7.83 13.82 56.80| 0/B+BOX 
a a = BOE ee ae 00 pe 0.00 sor 36 | 18-8 | Connector | Red/Yellow | 920090-06-ND 3.42 12.44 21.96 90.28] R/Y+BOX 
09) 2 | — | (8. 920074-03-NDe 473 1723 3040 12499 |953K 36 | 22-8 Tan/Red | 920090-07-ND 2.95 10.74 18.95 77.89| T/R+BOX 
30 | 22-18 | — | 490 (3.056) | 920074-06-ND@ 5.26 1915 33.80 138.94 |557 (BOXED) Crimp Tools 
31 | Red | — 920074-07-ND@ 5.49 19.99 35.28 145.04 [558 (BOXED) - 
32 aa — | 145 (3.68) | 920074-08-ND® 3.34 12.15 21.44 88.15 |560 (BOXED) = [22-10 | Ratcheting = URED patel Misakza 
923000-I-ND 3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 37 | 26:6: | ‘Scissor Style _ TH-450-ND 62.03/1 TH-450 
200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker dispenser, — | 22-10 | Ratcheting _ TR-490-ND NEW! 217.58/1 TR-490 
one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card................. $224.17 RoHS Compliant 
Terminals 


Stud Dim. - Inch Digi-Key Pricing 3M Stud Dim. — Inch Digi-Key Pricing 3M 
Fig.| AWG Size L W__| Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig.| | AWG Size L W_ | PartNo. 10.50 100 500 | PartNo. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals 5 16-14 Blue = 1.02 = 94789-01-ND 2.51 9.15 16.16 66.42] 94789 
#6 0.80 | 0.25 | 94725-01-ND 1.69 616 10.87 44.68 | 94725 12-10 Yellow | | — —___|94792-01-ND 3.21 11.68 20.61 84.73 | 94792 
22-18 #8 0.90 0.33 | 94727-01-ND 1.69 6.16 10.87 44.68) 94727 Nylon Insulated Closed End Connectors — RoHS Compliant 
Red #10 | 0.90 | 0.33 | 94717-01-ND 1.69 616 10.87 44.68) 94717 . 22-16 = 0.83 — | 722-N-A-ND¥ 1.46 5.32 9.40 38.63] 722-N-A 
1/4_| 1.08 | 0.47 | 94719-01-ND 2.02 7.34 12.96 53.28 | 94719 18-10 = 0.85 —__|94796-01-ND 1.99 7.24 12.78 52.54| 94796 
#6 | 0.90 | 0.33 |94736-01-ND@® 1.69 6.16 10.87 44.68 | 94736 Vinyl Insulated Butted Seam Female Disconnects 
#8 0.90 | 0.33 | 94739-01-ND 1.69 6.16 10.87 44.68 | 94739 22-18 = 0.78 | 0.187 ]94800-01-ND 1.77 644 11.36 46.71 | 94800 
16-14 #10 0.90 0.33 | 94729-01-ND 1.69 6.16 10.87 44.68 | 94729 7 Red = 0.87 0.250 |94804-01-ND 1.77 644 11.36 46.71 | 94804 
Blue 1/4 1.08 0.47 | 94731-01-ND 2.02 7.34 12.96 53.28] 94731 16-14 Blue = 0.87 0.250 |94821-01-ND 1.77. 644 11.36 46.71] 94821 
1 5/16 1.08 0.47 | 94735-01-ND 2.39 8.72 15.39 63.27 | 94735 Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects — RoHS Compliant 
3/8 | 113 | 0.56 | 94733-01-ND 2.39 8.72 15.39 63.27 | 94733 22-18 — | 0.77 | 0.187 |94797-01-ND 266 9.68 17.08 70.21] 94707 
#6 | 0.98 | 0.28 | 94751-01-ND 2.08 7.57 13.37 54.95 | 94751 7 Red — | 086 | 0.250 |94801-01-ND 266 968 17.08 70.21) 94801 
#8 | 1.03 | 0.38 | 94753-01-ND =» 2.25 8.19 14.45 59.39 | 94753 16-14Blue | — | 0.86 [0.250 [94818-01-ND 266 968 17.08 70.21| 94818 
12-10 #10 1.03 0.38 | 94741-01-ND 2.08 7.57 13.37 54.95 | 94741 Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects — RoHS Compliant 
Yellow 1/4 | 1.26 | 0.53 | 94743-01-ND 2.40 8.75 15.44 63.46 | 94743 22-18 — | 0.81 10.187 194799-01-ND 289 1052 1856 76.81] 94700 
5/16 | 1.26 | 0.53 | 94749-01-ND 252 9.18 16.20 66.60 | 94749 Red _ 0.91 | 0250 |94803-01-ND B66 1068s 47 OB. 7001 (OAB08 
3/8 | 1.29 | 0.50 [SAZOENDEE 252 9.18 1620 66.60 | 94745 8 16-14 — | 0.81 |0187 [94816-01-ND 289 1052 1856 76.31| 94816 
Nylon Insulated with Insulation Grip Ring Tongue Terminals — RoHS Compliant Blue = 0.91 0.250 | 94820-01-ND 266 9.68 17.08 70.21| 94820 
28-18 #6 0.79 | 0.25 | 94724-01-ND 2.58 9.38 16.56 68.08 | 94724 12-10 Yellow | — 0.99 | 0.250 | 94832-01-ND 3.27 11.91 21.02 86.40] 94832 
Red #8 0.89 | 0.33 | 94726-01-ND 2.58 9.38 16.56 68.08 | 94726 Vinyl Insulated Butted Seam Male Disconnects 
1 feta #10 | 0.89 | 0.33 | 94728-01-ND 258 9.38 16.56 68.08 | 94728 2048 = 0.85 10.187 194808-01-ND 177 644 11.86 4671] 94508 
piue | S89 | 102 | O47 |eeraeorn 272 rose wan rosslowmm | | , | ‘nea | — | as |naso leaioorn 177 sae 118 407 eer 
: : E i : : 16-14 Blue | — 0.93 [0.250 | 94829-01-ND 1.77644 11.36 46.71| 94829 
Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 12-10 Yellow; — | 1.05 | 0.250 |94837-01-ND 1.94 7.06 12.47 51.25| 94837 
8 Red 1/4 1.26 0.47 _| 94754-01-ND@ 8.30 30.24 53.37 _219.41 | 94754 Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects — RoHS Compliant 
4, -=5 Blue an HDB. 0/68 ee oo ase ae ae pee 22-18 — |] 0.84 [0.187 ]94805-01-ND 266 9.68 17.08 70.21] 94805 
1.74 | 0.68 Red = 0.92 | 0.250 _| 94809-01-ND. 2.66 9.68 17.08 70.21 | 94809 
Yellow 1/2 94764-01-ND _14.30 63.96 105.35 413.88 | 94764 9 16-14 = 086 10.187 | 94822-01-ND 231842 1485 61.051 94822 
Vinyl Insulated Butted Seam Fork Terminals Blue = 0.94 | 0.250 | 94826-01-ND 2.31 842 14.85 61.05 | 94826 
22-18 #6 0.90 0.34 94769-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20 | 94769 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects — RoHS Compliant 
Red #8 . . 94771-01-ND___1.63 5.95 10.51 __ 43.20 | 94771 22-18 — | 0.87 | 0.187 [94807-01-ND 2.89 10.52 1856 76.31] 94807 
2 16-14 #6 94775-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20 | 94775 10 Red — | 0.98 | 0.250 | 94811-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21| 94811 
Blue #8 | 0.90 | 0.34 | 94777-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20 | 94777 16-14Blue | — | 0.98 | 0.250 |94828-01-ND 266 9.68 17.08 70.21 | 94828 
#10 94773-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20 | 94773 12-10 Yellow; — | 1.05 [0.250 [94836-01-ND 3.27 11.91 21.02 86.40 | 94836 
Vinyl Insulated Butted Seam Locking Fork Terminals Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects — RoHS Compliant 
22-18 #6 | ogg | 0:25 | 94865-01-ND = 1.77 6.44 11.36 46.71 | 94865 22-18Red | — | 0.95 [0.250 [94810-01-ND 3.34 12.15 21.44 88.15 | 94810 
3 Red #8 0.30_| 94867-01-ND___1.77__6.44_11.36_46.71 | 94867 10 16-14 — | 087 | 0.187 |94823-01-ND 3.15 11.46 20.23 83.16 | 94823 
16-14 #6 | ogg | 0:25 | 94873-01-ND = 1.77 6.44 11.36 46.71 | 94873 Blue — | 0.95 | 0.250 |94827-01-ND 3.34 12.15 21.44 88.15 | 94827 
Blue #8 0.30 _| 94875-01-ND 1.77 6.44 11.36 46.71 | 94875 Nylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects — RoHS Compliant 
Nylon Insulated with Insulation Grip Locking Fork Terminals — RoHS Compliant 71 | 16-14 Blue | .180” 1.02 = 94843-01-ND 2.96 10.77 19.01. 78.16| 94843 
22-18 #6 0.25 | 94864-01-ND 271 9.86 17.39 71.50 | 94864 Nylon Insulated with Insulation Grip Bullet Style Female Disconnects — RoHS Compliant 
3 ad #8 | 0.87 | 0.30 [ESECRENEE 2.71 9.86 17.39 71.50 | 94866 11 | 22-48Red | .156’| 1.02 | — [94838-01-ND 282 10.29 1816 74.65| 94838 
nae #8 0.89 0.30 | 94874-01-ND 2.35 8.57 15.12 62.16 | 94874 Nylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects — RoHS Compliant 
Vinyl Insulated Butted Seam Butt Gonnectors 12 | 22-18Red | .156" | 0.85 —__[94840-01-ND 271 9.86 17.39 71.50] 94840 
Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
22-18Red | — 1.02 — | 94785-01-ND 1.77 644 11.36 46.71] 94785 TET 7 SISSON 12.71 5687 6360 G0795| e800 
4 | 16-14Blue | — 1.02 — | 94788-01-ND 1.77 644 11.36 46.71 | 94788 Aga ai 1.0 | 031 |eReiainnm i271 see7 9366 s6705| 94950 
12-10 Yellow | _ — 1.05 —__| 94791-01-ND 2.20 8.01 14.13 58.09 | 94791 a6 70105] ISaRERUIENINN 12,71 Ge.87 93.66 ae7 95 | @4n55 
cs at insulsted erg = Felts Somplant aise 13| 1et4 #8 | 1.0 | 0.31 |94852-01-ND 12.01 53.72 988.48 347.60 | 94852 
jue 516 | 14 0.47 |94854-01-ND 11.32 50.66 83.44 327.80] 94854 
Nylon Insulated with Insulation Grip Butt Connectors — RoHS Compliant 3/8 14 0.56 |94853-01-ND 12.01 53.72 88.48 347.60| 94853 
4 | 22-18 Red = 1.01 —__| 94784-01-ND 5.10 18.56 32.76 134.68 | 94784 12-10 #10 11 0.38 |94846-01-ND 13.43 60.10 98.98 388.85 | 94846 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors — RoHS Compliant Yellow 1/4 1.2 0.59 | 94847-01-ND@ 10.28 37.43 66.06 271.58 | 94847 
5 | 22-18Red | — 1.02 —__ | 94786-01-ND 251 9.15 16.16 66.42 | 94786 @ ROHS Compliant + NEW! 
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3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


Features: 3M™ Scotchlok™ connectors have been providing ease of use and proven high quality reliability for over 50 years. With a “U” element and IDC design, they continue to be effective for transmitting broadband 
services with performance up to 100MHz. They are available for butt, in-line or tap splicing of solid copper or aluminum conductors and have a wide selection of tools to meet all discrete splicing needs. 


Maximum Use 
Insulation Wire Tool # Gel Wire Digi-Key Pricing 3M 
Fig. (mm) AWG (below) Filled Count Part No. al 10 100 | Part No. 
1.67 Butt | 26 ~ 19 Butt . ee 
1 1.12 Tap | 26 ~ 22 Tap 1,2,3,4,5] Yes 2-Wire UG20082-NDt 49 3.69 27.65 |G(BX) 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5] Yes 2-Wire UCC1000-NDt¢*« 33 2.46 18.43 | UCC(BULK)* 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UP2000-ND*& 29 2.15 16.13 | UP2-BULK 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UPC1000-ND$*& 74 5.53 41.47 | UPC(BULK) 
2 2.08 26 ~ 19 1,2,3,5 Yes | 2or3-Wire | UR2000-NDtO 29 2.15 16.13 | UR2-BULK* 
2.08 26 ~19 1,2,3,4,5] Yes 2-Wire UY2000-NDt0 25 1.84 13.82 | UY2-BOX* 
2.08 26 ~ 19 6 No 2-Wire UY2100-ND0A§ 21 1.56 13.88 | UY2-D(CART) 
1.52 26 ~ 22 1,2 Yes 2-Wire UY14911-NDTt* 29 2.15 16.13 | UY(BX)* 
2.08 By - eee 1,2,3,5 Yes | 2o0r3-Wire | UAL27827-NDt 86 6.45 48.38 | UAL(BX) 
20 ~ 17AL 
3 2.08 24 ~19CU 6 Yes | 2or3-Wire | UAL27828-NDTt§ = 53.87 478.80 | UAL(CART) 
1.52 26 ~19 1,2 Yes | 2or3-Wire | UR20074-NDt 33 2.46 18.43 | UR(BX)* 
1.52 26 ~ 19 1,2,3,5 No 2or3-Wire | UP3000-NDA& 37 2.77 20.75 | UP3(BOX) 
4 3.18 19 ~ 16 5 Yes 4-Wire U1B1000-NDt 4.20 31.50 236.25 | U1B(BX) 
3.18 24~19 5 Yes 4-Wire U1R20017-NDt 4.20 31.50 236.25 | U1R(BX) 
5 1.27 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UPB1000-ND& At 3.07 23.04 | UPB(BULK) 
6 2.08 26 ~ 19 1,2,3,4,5] Yes 2-Wire UB2A1000-ND+0 33 2.46 18.43 | UB2A-BOX* 
2.08 26 ~19 1,2,3,4,5 No 2-Wire UB2A1100-NDA0Q 37 2.77 20.75 | UB2A-D-BOX 
7 2.08 26 ~ 19 1,2 Yes 2-Wire U2A1000-NDt0 49 3.69 27.65 | 211(BX)* 
8 4.4 19 ~ 16 5 Yes 4-Wire UDW2000-NDt 4.67 35.02 262.67 | UDW2 
t Moisture Resistant + Clearing Caps, No electrical connection %* Single Element A Dry/Flame Retardant Solvent Resistant ADry § UY2100-ND - 12 per carton, UAL27828-ND - 10 per carton 
Tools 
Tool | Mechanical | Digi-Key Price | 3M 
# Advantage | Part No. Each | PartNo 
1 10:1 E-9J-ND 43.76 | E-9J 
2 10:1 E-9R-ND§ 97.85 | E-9R 
3 41 E-9E-ND 36.23 | E-9E 
4 3:11 E-9Y-ND§ 29.93 | E-9Y 
5 10:1 E-9BM-ND 63.68 | E-9BM 
6 7A E-9C-ND 168.44 | E-9C 


§ Integrated Wire Cutter 


NEW! Splice Enclosures 
Maximum Cable Digi-Key Price Each 3M 
Description Diameter — Inch (mm) Part No. ill 10 Part No. 
Enclosures 
5-Pair Kit with Encapsulant 0.35 (8.89) 3M9045-ND 11.84 8.88 3832 
6-Pair Kit with Pull N’ Shrink Tubing 0.45 (11.43) 3M9046-ND 44.00 33.00 3838-PST/GEL 
5-Pair Kit with Encapsulant Filled Body 0.425 (10.795) 3M9047-ND 14.54 10.91 SLIC-5-BSW 
4-Pair Kit with Encapsulant 0.625 (15.875) 3M9048-ND 23.78 17.84 8981-8882/HIGHGEL 
18-Pair Kit with Encapsulant 1.0 (25.4) 3M9049-ND 49.22 36.92 8982-8882/HIGHGEL 
50-Pair Kit without Encapsulant 0.7, 1.2 (17.78, 30.48) 3M9050-ND 110.60 82.95 BB2X12-8882/HIGHGEL 
100-Pair Kit without Encapsulant 0.7, 1.2 (17.78, 30.48) 3M9051-ND 159.86 119.90 BB2X24-8882/HIGHGEL 
200-Pair Kit without Encapsulant 1.0, 1.6 (25.4, 40.64) 3M9052-ND 273.34 205.01 BB3X24-8882/HIGHGEL 
Accessories 
Re-enterable Encapsulant 521 mL. —_ 3M9053-ND 13.92 10.44 8882-500C 
EZ Wrap Tape 4” X 100’ 3.0 MIL an 3M9054-ND 6.26 4.70 2183 
Grounding Braid 1/2” X 25° = 3M9055-ND 63.10 47.33 25T-GB 
Shield Connector with Shoe — 3M9056-ND 1.42 1.07 4462-SNA 


Note: Please see Digi-Key’s website for photos and specifications. 


> PANDUIT Wire Terminals 


ELECTRICAL GROUP 
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Digi-Key Pricing Panduit Digi-Key Pricing Panduit 
Fig. | Description Approvals Part No. 50 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 
Butt Splices 

Butt Splice, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-9981-ND 29.57 — | BS10-L 298-9980-ND 113.36 — | BS10-D 

1 Butt Splice, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-9982-ND = 46.17 | BS14-C 298-9983-ND = 135.93 | BS14-M 

Butt Splice, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-9984-ND = 44.41 | BS18-C 298-9985-ND = 142.82 | BS18-M 

Butt Splice, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG = 298-9986-ND = 61.81 | BS22-C 298-9987-ND = 1458.15 | BS22-M 
(Continued) 
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Wire Terminals (cont, Bolts 
ELECTRICAL GROUP. 
Digi-Key Pricing Panduit Digi-Key Pricing Panduit 
Fig. | Description Approvals Part No. 50 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 

Butt Splice, Nylon, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-9989-ND 56.92 — | BSN10-L 298-9988-ND 235.76 — | BSN10-D 
Butt Splice, Nylon, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-9990-ND — 84.82 | BSN14-C 298-9991-ND a 385.84 | BSN14-M 
Butt Splice, Nylon, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-9992-ND = 84.82 | BSN18-C 298-9993-ND = 385.84 | BSN18-M 

2 Butt Splice, Nylon, 26 ~ 22AWG = 298-9994-ND = 100.79 | BSN22-C 298-9995-ND = 424.51 | BSN22-M 
Butt Splice, Vinyl, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-9997-ND 43.45 — | BSV10X-L 298-9996-ND 244.68 — | BSV10X-D 
Butt Splice, Vinyl, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-9998-ND _ 63.91 | BSV14X-C 298-9999-ND _— 360.08 | BSV14X-M 
Butt Splice, Vinyl, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-10000-ND = 59.11 | BSV18X-CY = as =) 

Disconnects 

Disconnect Female, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-10002-ND 45.84 — | D10-250-L 298-10001-ND 135.32 — | D10-250-D 
Disconnect Female, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-10005-ND _ 5774 | D14-187-C 298-10006-ND — 134.76 | D14-187-M 

3 Disconnect Female, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-10007-ND = 52.91 | D14-250-C 298-10008-ND _— 134.76 | D14-250-M 
Disconnect Female, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-10011-ND = 57.74 | D18-187-C 298-10012-ND = 134.76 | D18-187-M 
Disconnect Female, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-10013-ND = 5781 | D18-250-C 298-10014-ND a 134.76 | D18-250-M 
Disconnect Female, Nylon, 16 ~ 14AWG, .187” UL, CSA 298-10019-ND — 103.89 | DNF14-187-C 298-10020-ND as 264.14 | DNF14-187-M 
Disconnect Female, Nylon, 16 ~ 14 AWG, .25” UL, CSA 298-10021-ND = 93.35 | DNF14-250-C 298-10022-ND a 389.38 | DNF14-250-M 

4 Disconnect Female, Nylon, 22 ~ 18AWG, .187” UL, CSA 298-10025-ND = 93.09 | DNF18-187-C 298-10026-ND = 254.19 | DNF18-187-M 
Disconnect Female, Nylon, 22 ~18AWG, .25” UL, CSA 298-10027-ND = 93.09 | DNF18-250-C 298-10028-ND = 244.55 | DNF18-250-M 
Disconnect Female, Vinyl, 12 ~ 10AWG, .25” UL, CSA 298-10032-ND 49.60 — | DV10-250-L 298-10031-ND 251.55 — | DV10-250-D 
Disconnect Male, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG = 298-10004-ND 28.00 — | D10-250M-L 298-10003-ND 121.04 — | D10-250M-D 

5 Disconnect Male, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG — 298-10009-ND _ 58.03 | D14-250MB-C 298-10010-ND a 107.61 | D14-250MB-M 
Disconnect Male, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG = 298-10015-ND = 54.87 | D18-250MB-C 298-10016-ND = 93.12 | D18-250MB-M 
Disconnect Male, Nylon, 12 ~ 10AWG, .25” CSA 298-10018-ND 60.59 — | DNF10-250M-L 298-10017-ND 237.27 — | DNF10-250M-D 

6 Disconnect Male, Nylon, 16 ~ 14 AWG, .25” CSA 298-10023-ND = 105.69 | DNF14-250M-C 298-10024-ND _ 40761 | DNF14-250M-M 
Disconnect Male, Nylon, 22 ~ 18AWG, .25” CSA 298-10029-ND = 105.69 | DNF18-250M-C 298-10030-ND — 255.83 | DNF18-250M-M 

Terminal Rings 

Terminal Ring, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG, 1/4” UL, CSA 298-10049-ND 29.08 — | P10-14R-L 298-10048-ND 92.26 — | P10-14R-D 
Terminal Ring, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG, 3/8” UL, CSA 298-10051-ND 29.08 — | P10-38R-L 298-10050-ND 105.50 — | P10-38R-D 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, #10 UL, CSA 298-10052-ND = 38.48 | P14-10R-C 298-10053-ND a 1601.54 | P14-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA 298-10054-ND _ 54.97 | P14-14R-C 298-10055-ND = 141.80 | P14-14R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA 298-10056-ND = 52.41 | P14-38R-C 298-10057-ND _— 165.63 | P14-38R-M 

7 Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #10 UL, CSA 298-10058-ND = 36.71 | P18-10R-C 298-10059-ND = 102.47 | P18-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #4 UL, CSA 298-10060-ND = 35.32 | P18-4R-C 298-10061-ND _ 99.53 | P18-4R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #6 UL, CSA 298-10062-ND _ 36.71 | P18-6R-C 298-10063-ND = 102.47 | P18-6R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #10 = 298-10064-ND _ 33.56 | P22-10R-C 298-10065-ND = 94.16 | P22-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #4 = 298-10066-ND = 33.56 | P22-4R-C 298-10067-ND = 94.16 | P22-4R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #6 = 298-10068-ND os 33.56 | P22-8R-C 298-10069-ND _— 94.16 | P22-8R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 12 ~ 10AWG, 1/4” UL, CSA 298-10071-ND 44.97 — | PV10-14R-L 298-10070-ND 170.33 — | PV10-14R-D 
Terminal Ring, Vinyl, 12 ~ 10AWG, 3/8” UL, CSA 298-10073-ND 43.29 — | PV10-38R-L 298-10072-ND 176.85 — | PV10-38R-D 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, #10 UL, CSA 298-10074-ND = 62.62 | PV14-10R-C 298-10075-ND = 140.61 | PV14-10R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA 298-10076-ND = 75.38 | PV14-14R-C 298-10077-ND _— 328.17 | PV14-14R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA 298-10078-ND 36.84 — | PV14-38R-L 298-10079-ND = 216.26 | PV14-38R-M 

8 Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #10 UL, CSA 298-10080-ND = 62.62 | PV18-10R-CY = — SS = 
Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #4 UL, CSA 298-10081-ND = 60.95 | PV18-4R-CY = = =| = 
Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #6 UL, CSA 298-10082-ND = 60.16 | PV18-6R-CY = = =| = 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #10 = 298-10083-ND = 59.39 | PV22-10R-C 298-10084-ND = 161.28 | PV22-10R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #4 = 298-10085-ND = 59.39 | PV22-4R-C 298-10086-ND ss 161.28 | PV22-4R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #8 — 298-10087-ND = 59.39 | PV22-8R-C 298-10088-ND _ 161.28 | PV22-8R-M 

Ferrules 

Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 26AWG, Gray = = = = 298-10033-ND 83.76 — ] FSD72-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”,24AWG, Turquoise _— — —_ —|— 298-10034-ND 83.76 — | FSD74-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 22AWG, White = = — Ss 298-10035-ND 70.30 — | FSD75-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 22AWG, White _— = _— = || = 298-10036-ND 70.30 — | FSD75-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 18AWG, Red = = = S| = 298-10038-ND 70.30 — | FSD77-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8”, 18AWG, Red = = = = |= 298-10037-ND 70.30 — | FSD77-12-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 17/32”, 16AWG, Black _ = _ = 298-10039-ND 100.45 — | FSD78-10-D 

9 Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8”, 16AWG, Black _ = _ == 298-10040-ND 100.45 — | FSD78-12-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 14AWG, Yellow = = = = |= 298-10041-ND 100.45 — | FSD79-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8”, 12AWG, Gray = 298-10042-ND = 33.12 | FSD81-12-C = = ceil Ean 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 22AWG, White 7 = — == = 298-10043-ND 68.30 — | FSF75-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 18AWG, Red = = = = |= 298-10044-ND 68.30 — | FSF77-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 16AWG, Black = = = =| = 298-10045-ND 87.82 — | FSF78-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 14AWG, Gray = = = = | = 298-10046-ND 97.57 — | FSF80-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 7/8”, 12AWG, Orange = 298-10047-ND = 53.62 | FSF81-18-C = = =| => 


Copper Terminal Lug 


Specifications: 
¢ Material: High Conductivity Seamless Copper Tube » Plating: Electro-Tin * UL Temperature Rating: 90°C 


Stud | Wire Size Dimension — Inch Digi-Key Pricing Panduit 
Size | (AWG) Type A B c Part No. 1 ky 10 | Part No. 

Fig. 1 - Single Hole Terminal Lug 
1/4” 14~10 Straight, Standard Barrel 42 1.16 .270 | 298-9974-ND 1.29 4.77 8.75 | LCA10-14-L 
3/8” 8 Standard Barrel -60 1.56 419 | 298-9975-ND 3.41 13.13 24.94 | LCA8-38-L 
3/8” 8 Flex, Flared Barrel -60 1.76 419 | 298-9976-ND 3.50 13.98 25.86 | LCAF8-38-L 

Fig. 2 - Two Hole Terminal Lug 

1/4" 14~10 Straight, Standard Barrel 42 1.78 .270 | 298-9977-ND 10.85 46.91 88.40 | LCD10-14A-L 
1/4" 8 Standard Barrel 48 1.97 .270 | 298-9978-ND 6.52 26.79 50.11 | LCD8-14A-L 
1/4" 8 Straight Flex, Standard Barrel| .48 1.83 .270 | 298-9979-ND 6.52 26.79 50.11 | LCDX8-14A-L 
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Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 2. Product Facts: * Temperature 
Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded ¢ Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM 
B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 
wire’s insulation or breaking the conductor. « Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 

PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: ¢ Insulation: Nylon * Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 »* Plating: Nickel per 


QQ-N-290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal's wire crimp area 
during the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C maximum Material: Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF2) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 
Copper per ASTM B-152 * Plating: Tin per MIL-T-10727 
PIDG - Ring 
Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Reel Tape & Reel AMP 
Fig. | Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow — RoHS Compliant 
1 4 -203 x .736 -105 A27492-ND 1.00 88 | 52189 = = = = = = = 
6 -250 x .792 -105 A27493-ND 51 45 | 53073 = = = = = = = 
26-22 AWG Yellow — RoHS Compliant 
ie) -140 x .525 .082 A27224-ND At -36 | 321013 = = _ = = = = 
2 -140 x .525 082 A0879-ND .33 .29 | 323912 A0879CT-ND — 231.25 A0879TR-ND 4,000 185.00/M 2-323912-1 
-140 x .615 = A27225-ND -38 -34 | 329951 = = = = = = = 
{ 4 -203 x .646 082 A0880-ND -34 -30 | 323914 = = iad = = = = 
6 -203 x .646 082 A0881-ND .33 .29 | 323915 = = = = = = = 
-250 x .740 a A27226-ND -34 -30 | 326875 A27226CT-ND = 234.08 A27226TR-ND 4,000 187.26/M 2-326875-1 
8 -250 x .740 -082 A0882-ND -39 -35 | 323916 A0882CT-ND = 468.08 A0882TR-ND 4,000 374.46/M 2-323916-1 
10 -250 x .740 082 A0883-ND 39 -35 | 324075 = = = = = = = 
24-20 AWG Natural — RoHS Compliant 
2: -160 x .589 A27495-ND 1.00 -88 | 329636 = = _ = — — == 
FI 6 281 x .774 100 A27496-ND At 36 | 323986 = = _ = — — _— 
8 312 x .821 7 A27497-ND At 36 | 323989 = = _ = — — = 
10 +312 x .821 A27498-ND At -36 | 323990 = = = = — — = 
22-16 AWG Red — RoHS Compliant 
-182 x .669 125 A27499-ND 46 41 | 324158 = _ _ = = = —_ 
2 -182 x .669 -140 A27500-ND 33 .29 | 320773 = = _ = = _ _— 
218 x .672 125 A0884-ND -33 .29 | 328657 = _ = = = = = 
-182 x .669 -140 A27228-ND 42 .37 | 320882 A27228CT-ND = 299.40 A27228TR-ND 5,000 239.52/M 2-320882-1 
-218 x .672 125 A27227-ND .34 30 | 320553 A27227CT-ND = 234.08 A27227TR-ND 5,000 187.26/M 2-320553-2 
4 -218 x .672 -140 A1087-ND 34 30 | 31880 A1087CT-ND = 234.08 A1087TR-ND 5,000 187.26/M 2-31880-1 
-250 x .844 125 A27229-ND 7 41 | 323758 A27229CT-ND = 501.58 A27229TR-ND 5,000 401.26/M 2-323758-1 
-250 x .844 -140 A27230-ND 7 -41 | 330648 = = = = = = = 
218 x .672 25 A27231-ND 34 -30 | 36149 A27231CT-ND _ 234.08 A27231TR-ND 5,000 187.26/M 2-36149-2 
218 x .672 -140 A27232-ND .34 -30 | 36150 A27232CT-ND _ 234.08 A27232TR-ND 5,000 187.26/M 2-36150-1 
-250 x .782 125 A27233-ND .26 .23 | 51863 A27233CT-ND = 195.38 A27233TR-ND 5,000 156.30/M 51863-1 
6 281 x .797 125 A27234-ND 25 .22 | 36151 A27234CT-ND = 226.83 A27234TR-ND 5,000 181.46/M 2-36151-2 
281 x .797 -140 A1060-ND* 25 .22 | 36152 A1060CT-ND* = 189.38 A1060TR-ND* 5,000 151.50/M 2-36152-1 
312 x .844 125 A27235-ND AL 36 | 323008 A27235CT-ND = 226.83 A27235TR-ND 5,000 181.46/M 2-323008-1 
«312 x .844 -140 A27236-ND .33 .29 | 326878 = = = = = = = 
281 x .797 125 A27239-ND -33 .29 | 320554 A27239CT-ND _ 226.83 A27239TR-ND 5,000 181.46/M 2-320554-1 
1 281 x .797 -140 A27238-ND 33 .29 | 31886 A27238CT-ND _ 247.45 A27238TR-ND 5,000 197.96/M 2-31886-2 
8 +312 x .844 -140 A1061-ND 26 .23 | 31890 A1061CT-ND _ 195.38 A1061TR-ND 5,000 156.30/M 2-31890-1 
+312 x .844 125 A27511-ND 36 -32 | 31888 = = — = = = — 
+312 x .844 125 A27237-ND 26 -23 | 320551 A27237CT-ND _ 195.38 A27237TR-ND 5,000 156.30/M 1-320551-1 
344 x .876 -140 A27240-ND 57 51 | 32835 = =_ = = = _ _ 
281 x .797 125 A27243-ND .33 .29 | 320552 A27243CT-ND = 226.83 A27243TR-ND 5,000 181.46/M 2-320552-1 
281 x .797 -140 A27242-ND .33 .29 | 31887 A27242CT-ND = 226.83 A27242TR-ND 5,000 181.46/M 2-31887-1 
10 +312 x .844 125 A27241-ND 26 .23 | 36153 A27241CT-ND = 195.38 A27241TR-ND 5,000 156.30/M 2-36153-2 
+312 x .844 -140 A1062-ND 26 .23 | 36154 A1062CT-ND* — 195.38 A1062TR-ND* 5,000 156.30/M 2-36154-2 
344 x .876 125 A27244-ND 55 48 | 32836 = = = = = = = 
344 x .876 -140 A27245-ND 32 28 | 32837 = = = = = = = 
1/4 -469 x 1.078 125 A27246-ND .39 -35 | 320571 A27246CT-ND = 269.98 A27246TR-ND 5,000 215.98/M 2-320571-2 
-469 x 1.078 -140 A0885-ND 39 -35 | 31894 A0885CT-ND = 225.38 A0885TR-ND 5,000 180.30/M 2-31894-2 
5/16 -469 x 1.078 125 A27247-ND .39 .35 | 320572 = = = = = = = 
-469 x 1.078 -140 A0886-ND 49 43 | 31895 A0886CT-ND = 269.98 A0886TR-ND 5,000 215.98/M 2-31895-1 
3/8 -531 xX 1.218 -140 A0887-ND 72 .64 | 31897 = = = = = = = 
-531 x 1.218 125 A27248-ND Al 36 | 320573 = = = = = = = 
1/2 -713 x 1.293 -140 A0888-ND -89 -78 | 328975 = —= — = = = = 
16-14 AWG Blue — RoHS Compliant 
-250 x .703 -150 A27249-ND 34 -30 | 324159 A27249CT-ND = 226.83 A27249TR-ND 5,000 181.46/M 2-324159-2 
4 -250 x .703 -170 A1091-ND .33 .29 | 328996 A1091CT-ND = 226.78 A1091TR-ND 5,000 181.42/M 2-328996-1 
-250 x .813 -150 A27502-ND 1.02 -90 | 323676 = = = = = = = 
-250 x .703 -150 A27253-ND .34 -30 | 320561 A27253CT-ND = 234.08 A27253TR-ND 5,000 187.26/M 2-320561-2 
-250 x .703 -170 A1070-ND 25 .22 | 320619 = = = = _— = — 
-250 x .813 -170 A27504-ND 52 46 | 50881 = = = = = = = 
6 312 x .813 -170 A27254-ND .33 .29 | 326882 A27254CT-ND = 226.83 A27254TR-ND 5,000 181.46/M 2-326882-1 
«312 x .844 -150 A27250-ND .34 -30 | 51864 A27250CT-ND = 234.08 A27250TR-ND 5,000 187.26/M 51864-3 
343 x .859 -150 A27251-ND .33 .29 | 36157 A27251CT-ND = 226.83 A27251TR-ND 5,000 181.46/M 2-36157-2 
343 x .859 -170 A27252-ND 33 .29 | 36158 A27252CT-ND = 226.83 A27252TR-ND 5,000 181.46/M 2-36158-1 
312 x .813 -170 A27257-ND 44 -39 | 53941-1 A27257CT-ND — 451.10 A27257TR-ND 5,000 360.88/M 53941-2 
8 +312 x .844 -150 A27255-ND 34 -30 | 51864-1 A27255CT-ND _— 234.08 A27255TR-ND 5,000 187.26/M 51864-5 
343 x .859 -150 A27256-ND 33 .29 | 320560 A27256CT-ND _ 226.83 A27256TR-ND 5,000 181.46/M 2-320561-1 
{ 343 x .859 -170 A1071-ND 25 .22 | 320565 A1071CT-ND _ 189.38 A1071TR-ND 5,000 151.50/M 2-320565-1 
312 x.844 -150 = = =| —= A28118CT-ND* = 194.61 A28118TR-ND* 5,000 199.60/M 51861-4 
312 x .813 -170 A27260-ND .33 .29 | 53942-1 A27260CT-ND = 226.83 A27260TR-ND 5,000 181.46/M 53942-2 
+312 x .844 -150 A27258-ND 34 -30 | 51864-2 = = = = — = = 
10 -343 x .859 -150 A27259-ND .33 .29 | 320574 A27259CT-ND = 226.83 A27259TR-ND 5,000 181.46/M 2-320574-2 
343 x .859 -170 A1072-ND 25 .22 | 36160 A1072CT-ND = 189.38 A1072TR-ND 5,000 151.50/M 2-36160-1 
343 x .859 -170 A27512-ND* 40 35 | 31903 = = = = = = = 
-469 x 1.078 -170 A27261-ND 57 -50 | 324533 = = = = = =. = 
1/4 -469 x 1.078 -150 A27262-ND .39 -35 | 320563 A27262CT-ND = 269.98 A27262TR-ND 4,000 215.98/M 2-320563-2 
-469 x 1.078 -170 A0889-ND 29 -26 | 321045 A0889CT-ND = 261.63 A0889TR-ND 4,000 209.30/M 2-321045-1 
-150 A27263-ND 39 .35 | 320575 = = = = = = = 
516 | -469x1.078 | "470 | _A0890-ND ‘38 34 | s2e998 | — = = = = == 
-150 A27264-ND At -36 | 320564 = = _ = = _ — 
SB | 8381x1218 | "470 | _A0891-ND ‘39 '35 | 328999 | — = = = = Se 
-150 A27265-ND 1.02 -90 | 328976 = = = = = = = 
V2 | 7138x1283 | “479 | _a0892-ND ‘99 ‘87 | 328e49 | — = = = = =f 
* Vinyl Insulation (Continued) 
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AMP PIDG Ring Terminals (cont) 


Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. | Size Wxl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16-14 AWG Yellow/Black (Heavy Duty for Extra Mechanical Strength) — RoHS Compliant 
.230 A27267-ND 54 -47 | 320631 = _ _ = _— = = 
6 | 281x953 | 950 A27266-ND 92 ‘81 | 35634 = = = = = ah 
8 343 x 1.046 .230 A09035-ND 58 -51 | 320627 A09035CT-ND 205.98 374.50 A09035TR-ND 2,500 299.60/M 1-320627-0 
. ha 250 A27268-ND 56 -49 | 35106 A27268CT-ND 262.96 478.10 A27268TR-ND 2,500 382.48/M 2-35106-1 
10 343 x 1.046 .230 A09036-ND 64 -56 | 320630 A09036CT-ND 226.45 411.73 A09036TR-ND 2,500 329.38/M 2-320630-2 
. . -250 A27269-ND 58 -51 | 34805 = = _ = = = _ 
1 -500 x 1.188 .230 A27270-ND 59 52 | 34974 _ — _ = = — a 
1/4 -500 x 1.188 .250 A27506-ND 82 -73 | 323682 A27506CT-ND 305.03 554.60 A27506TR-ND 2,500 443.68/M 2-323682-1 
531 x 1.296 .230 A27271-ND 45 -39 | 327743 _ _— — = _— — = 
-531 x 1.296 -250 A09037-ND 89 -78 | 34806 = = = = = = = 
5/16 | .531 x 1.296 .250 A27507-ND -99 -87 | 34810 = = = = = = =. 
3/4 1.25 x 2.219 .250 A27509-ND 2.77 2.44 | 322724 = _— = = _ = — 
3/8 531 x 1.296 -230 A27508-ND 83 -73 | 330896 = = = = = = = 
1/2 -750 x 1.594 250 A09038-ND 1.94 1.71 | 35316 = a _ = = = — 
12-10 AWG Yellow — RoHS Compliant 
4 .281 x .953 .250 A27272-ND 72 -63 | 35148 = = = = = = = 
.281 x .953 -230 A27273-ND 45 -39 | 320634 = = = = = = = 
.281 x .953 .250 A0893-ND 45 -39 | 35149 = — = a _ — = 
6 -312 x 1.052 .230 A27274-ND 66 -58 | 326886 = = = = = = = 
375 x 1.083 .230 A27276-ND 46 -41 | 320567 A27276CT-ND 166.51 302.75 A27276TR-ND 2,500 242.20/M 2-320567-2 
-375 x 1.083 -250 A27275-ND A6 -41 | 35107 = = = = = = = 
-312 x 1.031 .230 A27277-ND 45 -39 | 35787 = = = = = = _ 
-312 x 1.052 .230 A27278-ND 66 -58 | 324915 _— _— = = = = = 
8 375 x 1.083 -230 A27280-ND 46 -41 | 320568 A27280CT-ND 166.51 302.75 A27280TR-ND 2,500 242.20/M 2-320568-1 
375 x 1.083 .250 A1081-ND 33 -29 | 35108 = = = = = = = 
«375 x 1.172 -300 A27279-ND* 1.76 1.55 | 35605 = a =_ A27279TR-ND* 1,500 648.20/M 2-35605-2 
-312 x 1.052 .230 A27282-ND 66 -58 | 324918 = = = = = = = 
343 x 1.046 -230 A27281-ND 45 -39 | 32883 A27281CT-ND 578.37 1051.58 A27281TR-ND 2,500 841.26/M 1-32883-0 
10 375 x 1.083 .230 A27284-ND 34 -30 | 36161 A27284CT-ND 147.29 267.80 A27284TR-ND 2,500 214.24/M 2-36161-2 
1 375 x 1.083 .250 A1082-ND 34 -30 | 35109 A1082CT-ND 147.29 267.80 A1082TR-ND 2,500 214.24/M 2-35109-1 
375 x 1.172 -300 A27283-ND* 1.19 1.05 | 35364 = = = = = = = 
-500 x 1.188 .230 A27285-ND 49 -43 | 35273 A27285CT-ND 351.96 639.93 A27285TR-ND 2,500 511.94/M 2-35273-2 
500 x 1.277 -300 A27286-ND* 1.60 1.41 | 323763 = = = = = = _ 
1/4 531 x 1.322 .230 A27288-ND 53 -47 | 320569 A27288CT-ND 191.72 348.58 A27288TR-ND 2,500 278.86/M 2-320569-3 
531 x 1.322 .250 A1083-ND 53 -47 | 35110 A1083CT-ND 191.72 348.58 A1083TR-ND 2,500 278.86/M 2-35110-1 
-531 x 1.416 -300 A27287-ND* 1.47 1.29 | 35345 = = = = = = = 
593 x 1.414 .250 A1084-ND 53 47 | 35112 = _— = = = = = 
3/8 593 x 1.414 .230 A27291-ND 53 -47 | 320577 = = = = = = _ 
-593 x 1.510 -300 A28077-ND* 1.69 1.49 | 35478 _ = = A28077TR-ND* 750 535.16 1-35478-0 
-750 x 1.594 250 A27510-ND 1.40 1.23 | 35150 = = = = _ — = 
1/2 -750 x 1.594 -250 A0894-ND 64 -57 | 35151 = = = = = = = 
531 x 1.322 .250 A1095-ND 53 47 | 35111 A1095CT-ND 191.72 348.58 A1095TR-ND 2,500 278.86/M 2-35111-1 
5/16 | .531 x 1.322 .230 A27290-ND 53 -47 | 320576 = _— = _ _ = = 
-531 x 1.416 -300 A27289-ND* 1.60 1.41 | 35346 = = = = = = = 
* Vinyl Insulation 
PIDG Slotted Ring Tongue — RoHS Compliant 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 26-22 Yellow 6 .250 x .719 082 A27448-ND 37 33 323011 A27448CT-ND 256.65 A27448TR-ND 4,000 205.32/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 .281 x .770 140 A27449-ND 14 66 36954 _ _ _ _- —|-— 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals — ROHS Compliant PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
; Stud Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP. Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. AWG Size Wxt Inch Part No. 10 100 | PartNo. Fig.| AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. 
4 .218 x .734 A27334-ND A6 AL 52273 
22 6 | 250x844 | og 44g | A27335-ND 46 a1 | 5186342 | ele x.b72 (aes BLA | 594064 
Red/Green 8 312 x .906 3 A27336-ND 6 AL 1-320551-2 6 -218 x 672 A33723-ND@ 51 45 | 696422-3 
to | 312x906 A27337-ND 461 |_2-36153-3 6 950 x 782 427293-ND st .45. | 53407-1 
4 .218 x .734 A27338-ND 6 AL §2273-1 
6 6 | 218x734 A27339-ND 46. =A. | (2-36149-4 2a-16Red | © |  -260%.782 25 een coe aetna 
Red/Red 6 | .250x.844 046 - .110 A27340-ND 46 «41 «| 51863-3 8 B12 x 844 A27294-ND 51.45 | 53408-1 
8 | .312x.906 A27341-ND 46 = 41._'| 1-320551-3 8 312% 844 A33725-ND@ 51.45. | 696422-5 
10 312 x .906 A27342-ND 6 AL 2-36153-4 
6 | .218x.734 AQ7343-ND 46—S«AT«|:«2-36149-5 10 B12 BM pereeS ND B) AS) Bee 
18 6 250 x .844 ase=4i0 A27344-ND AG A 51863-4 10 312 x 844 A33726-ND® 51 45 | 696422-6 
Red/White 8 312 x .906 as A27345-ND 6 AL 1-320551-4 1 z o 
10 312 x .906 A27346-ND 6 AL 2-36153-5 6 oie nearest 52 alles 
6 | .250x.765 A27347-ND.46.~~AI_~*|--2-320561-3 6 250 x .703 A33727-ND@ 52 46 | 696423-3 
{ 16 6 312 x .906 A27348-ND A6 AL 51864-6 6 312 x 844 A27297-ND aT 50 | 53416-1 
8 312 x .906 .063 - .130 A27349-ND 46 AL 1-51864-0 = 1 e 
Blue/Blue ag | Sato ane Rat fe a setaete 16-14 Blue | 6 312x844 150 A33728-ND@ 57.50 | 696423-4 
1/4 | 469 x 1.140 A27513-ND _.77__—«68_|_2-320563-3 8 312x844 e27ZoeeNb S780 | 53417-4 
6 312 x .906 A27351-ND 58 51 51864-8 10 312 x 844 A27299-ND 57 50 | 53418-1 
14 8 | 312 x.906 078 - 130 A27352-ND 4600 41 | 1-51864-1 10 312x844 A33730-ND@ 57 50 | 696423-6 
Blue/Green 10 312 x .906 ' : A27353-ND A6 AL 51864-9 
1/4 | 469x 1.140 A27514-ND 64 56 2-320563-4 42-10 Yellow 8 375 x 1.083 230 A33731-ND@ 80 .70 | 696424-5 
6 375 x 1.148 A27354-ND 81 72 2-36161-5 10 .375 xX 1.083 A33732-ND® 80 .70 | 696424-6 
12 8 375 x 1.148 095 - 200 A27355-ND 64 56 2-320568-2 
Yellow/Yellow | 10 | .375x1.148 ae A27356-ND 64 56 | 2-36161-3 @ RoHS Compliant 
1/4 | .531x 1.392 A27515-ND 1.44 1.27 2-320569-5 
8 | 375x1148 A27357-ND 90 «80: | 2-320568-3 Tools 
10 10 375 x 1.148 119 - 200 A27358-ND 76 67 2-36161-4 é : 
Yellow/Brown | 1/4 | .531x 1.392 : : A27516-ND 1.10 97 9-320569-6 A9996-ND PRO-CRIMPER™ It Hand Tool without Dies .....002..2..0cccssseceeeiriecseceseeneeceeeanna ens 
5/16 | .531 x 1.392 A27517-ND 1.02 90 2-320576-3 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996-ND 
2 . A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 
PIDG Offset Ring Tongue Terminals — RoHS Compliant A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ...............2...0eeeeeee 
Stud Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 
Fig. AWG Size Wx Inch Part No. 10 100 Part No. A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices 
29-16 Red 6 375 x .906 125 A27526-ND 53 47 323039 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
. 10 : : : A27527-ND 2B 64 324011 and Tab-Lok FASTON™ Flag Terminals . -- $93.63 
16-14 Blue 6 375 x 906 150 A27528-ND 66 58 323817 A27981-ND Hand Crimp Tool for PIDG 26-22 AWG.. - $393.00 
10. | sie: : A27529-ND_—«66_—S—5B 323818 A27982-ND —_ Hand Crimp Tool for PIDG 16-14 AWG _ $418.50 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AMP PIDG Spade Terminals 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 2. Product Facts: 
* Temperature Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded ¢ Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high 
conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per 
ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical 
fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire 
and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise 
noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -203 x .627 082 A27415-ND 35 31 321035 = = = = = - = 
2 182 x .727 440 A0895-ND 33 .29 328394 _ _ =— _ =— — _ 
4 .218 x .674 g A0896-ND 40 35 327717 = = = _ = = = 
.250 x .846 -140 A1063-ND 25 22 34541 A1063CT-ND = 226.83 A1063TR-ND 5,000 181.46/M 2-34541-1 
29-16 6 .297 x .753 125 A27416-ND 33 .29 34080 A27416CT-ND = 226.83 A27416TR-ND 5,000 181.46/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 -140 A27417-ND 33 29 326861 = = = = = = = 
8 .375 x .908 125 A27418-ND 45 40 32050 A27418CT-ND = 453.65 A27418TR-ND 5,000 362.92/M 2-32050-1 
.375 x .908 -140 A1064-ND 33 29 32053 = = =- = = _ = 
40 .375 x .908 125 A27419-ND AB 38 32051 _- _ — _ _ — _ 
.375 x .908 -140 A1065-ND 33 29 32054 = = _ - = = = 
.244 x 846 A27421-ND A4 39 328281 A27421CT-ND — 518.50 A27421TR-ND 5,000 414.80/M 1-328281-1 
1 6 .297 x .753 170 A1073-ND 33 .29 35559 A1073CT-ND = 226.83 A1073TR-ND 5,000 181.46/M 2-35559-1 
.385 x .908 A27420-ND 33 .29 32058 = _ = = - = _ 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND 33 .29 321233 A1074CT-ND = 226.83 A1074TR-ND 5,000 181.46/M 2-321233-1 
Blue 8 312 x 1.034 170 A27519-ND 60 53 325199 = - - = — = _ 
.385 x .908 -150 A27422-ND 51 5 32056 _ — al _ al — — 
-385 x .908 -170 A0897-ND 33 29 32059 = = = _ = _ = 
40 .385 x .908 150 A27520-ND 53 AZ 32057 — _ - = —- — _— 
-385 x .908 -170 A1075-ND 33 29 32060 A1075CT-ND = 453.65 A1075TR-ND 5,000 362.92/M 2-32060-1 
6 .290 x .954 230 A27423-ND 2: 63 322985 — _— — = - — _ 
12-10 2312 x 1.095 i A27424-ND 68 60 326859 A27424CT-ND 426.04 774.63 A27424TR-ND 2,500 619.70/M 2-326859-1 
Yellow 8 -406 x 1.095 .230 A0898-ND 45 39 32588 = = = = = = = 
10 406 x 1.095 .230 A1085-ND A5 39 32589 _ _ = _ = = _ 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim. -Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
06-22 4 .203 x .695 A27434-ND 58 51 §2922 A27434CT-ND A27434TR-ND 5,000 410.56/M §2922-1 
Yellow 6 .250 x .679 .082 A27435-ND A4 38 52924 A27435CT-ND A27435TR-ND 4,000 206.55/M §2924-1 
8 .375 x .787 A27436-ND 1.46 1.29 52925 - _ - _ _ 
4 .203 x .799 125 A0902-ND 42 37 52927 _— = _ — _ 
5 .250 x .799 125 A27437-ND A5 40 52928 A27437CT-ND A27437TR-ND. 5,000 205.32/M §2928-1 
22-16 6 .250 x .799 125 A1067-ND 37 33 52929 A1067CT-ND A1067TR-ND 5,000 171.38/M §2929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = — = — A28004CT-ND A28004TR-ND 5,000 205.32/M §2929-3 
8 .375 x .860 125 A1089-ND 37 33 52930 A1089CT-ND A1089TR-ND 5,000 205.32/M 52930-1 
10 -406 x .908 125 A1099-ND 54 8 52931 A1099CT-ND A1099TR-ND 5,000 205.32/M 52931-1 
2 5 .250 x .799 170 A28166-ND 53 A7 52934 A28166CT-ND A28166TR-ND 5,000 410.56/M §2934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 37 33 52935 = _ _ _ — 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND AB 3 52935-2 = = _ _ _ 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 37 33 52936 A1093CT-ND A1093TR-ND 5,000 228.56/M 52936-1 
8 .375 x.860 182 A28167-ND 62 55 52936-2 A28167CT-ND A28167TR-ND 5,000 457.12/M 52936-3 
10 406 x .908 170 A1094-ND 37 33 52937 — _ — _— _ 
10 -406 x .908 -182 A28168-ND 58 51 52937-2 = = - = - 
6 .250 x .959 A1096-ND 1 5 52941 A1096CT-ND A1096TR-ND 2,500 263.96/M §2941-1 
12-10 8 .375 x 1.052 250 A1097-ND 51 A5 §2942 A1097CT-ND A1097TR-ND 2,500 263.96/M §2942-1 
Yellow 10 406 x 1.100 : A1098-ND 51 A5 52943 _- al _— _ 
1/4 | .625 x 1.225 A27439-ND 1.79 1.58 52945 — _ _ _— 
6 .250 x .933 125 A09040-ND 60 58 52409 = _ =— _- =— = _ 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 65 57 52409-2 = _— _ _ ml _— _— 
Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND 60 53 52410 A09041CT-ND _ 256.65 A09041TR-ND 5,000 205.32/M 52410-1 
10 343 x 1.005 125 A09042-ND 54 48 62411 = _ md = - _ _ 
6 .250 x .933 150 A09043-ND 37 33 52420 A09043CT-ND _ 564.50 A09043TR-ND 5,000 451.60/M §2420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND 17 68 52420-1 A27446CT-ND _ 256.65 A27446TR-ND. 5,000 205.32/M §2420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND 72 63 52421 _ _ _— _ _ - _— 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 37 .33 §2421-1 =_ _ _— _— _ _ _— 
10 .343 x 1.005 170 A09045-ND AL 36 §2422-1 = _— _ = = _ _ 
6 | 8312x1131 A27521-ND 90 79 | 52430-4 = = = = = = = 
12-10 8 | 375x1.174 -_ A27522-ND 92 ‘81 | 52431-1 = -_ — = — = _ 
Yellow 10 | 375x 1.219 : A27523-ND 94 83 | 52432-1 A27523CT-ND 475.94 865.35 A27523TR-ND 2,500 692.28/M 52432-3 
1/4 | .437 x 1.289 A27524-ND 99 87 | 52433-4 = = — — — _ _ 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
06-22 2 .182 x .649 A27426-ND 92 81 324597 = _ _ = _ _- _— 
Y f 4 .196 x .649 082 A27427-ND 2.31 2.04 52369 _ _— — _ _ _ — 
om 6 | .250x.649 A27428-ND ot 80 | 51874 = - - = = - |- 
2 | 182x.727 125 A27429-ND 4 48 | 2-324608-2 = = = = = = = 
2 | 182x.727 140 A0899-ND 43 38 | 324608 = = = = — = = 
22-16 6 .250 x .737 2125: A27431-ND 36 32 322777 A27431CT-ND — 270.05 A27431TR-ND 5,000 216.04/M 2-322777-1 
Red 6 .296 x .737 125 A27430-ND 36 32 32561 A27430CT-ND — 247.55 A27430TR-ND 5,000 198.04/M 2-32561-1 
6 .296 x .737 140 A1066-ND 36 31 32562 A1066CT-ND — 247.55 A1066TR-ND 5,000 198.04/M 2-32562-1 
3 8 416 x .830 -140 A1088-ND 99 88 32498 A1088CT-ND — 642.28 A1088TR-ND 5,000 513.82/M 2-32498-1 
6 | .294x.737 A1076-ND 36 32 | 320861 A1076CT-ND — 247.55 A1076TR-ND 5,000 798.04/M 2-320861-1 
16-14 8 .294 x .737 170 A1077-ND 36 32 320862 A1077CT-ND — 247.55 A1077TR-ND 5,000 198.04/M 2-320862-1 
Blue 8 416 x .830 . A27518-ND 1.14 1.01 33156 _— _ _— _- _ _— _— 
10 .294 x .737 A1092-ND A5 40 320863 A1092CT-ND — 247.55 A1092TR-ND 5,000 198.04/M 2-320863-2 
6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND 98 86 325150 _ _— _ — _ _ _— 
12-10 6 .328 x 1.017 .230 A27432-ND .98 86 324587 = = a _ = _ _ 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND AQ 3 32510 A09039CT-ND 240.25 436.83 A09039TR-ND 2,500 349.46/M 2-32510-1 
10 416 x 1.017 -250 A0901-ND 1.18 1.04 324015 A0901CT-ND 252.88 459.78 A0901TR-ND 2,500 367.82/M 2-324015-1 
Tools A9821-ND —— PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) $134.84 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies.............. 02... :scceeceeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenees H A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 


A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices. 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
and Tab-Lok FASTON Flag Terminals. 


A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 361 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: 


AMP PIDG Knife Disconnect and Butt Splices 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts: 
Material: « Adapter Body: Copper per ASTM B-152 ® Plating: Zinc/DyeChromate 


Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 
1 and 2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum »* AMP Wire: Solid or Stranded ¢ Terminal 
Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per 
MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated 
per MIL-T-10727. AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical 
fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


For Stripped Wire For Unstripped Wire 
PIDG Butt Splices 
AWG Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | AMP 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow _ 082 A0913-ND@ 80 70 | 2-323994-2 _ — _— _- _ = — 
1 22-16 Red$ 1.265 125 A1069-ND@ 90 79 | 320559 A1069CT-ND® 375.80 683.28 A1069TR-ND® 2,500 546.62/M 2-320559-4 
16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND® -90 79 | 320562 A1080CT-ND® 445.54 810.08 A1080TR-ND® 2,500 648.06/M 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 -220 A1086-ND@ 1.51 1.33 | 320570 = - - = - - - 
1 22-26 Yellowt 890 .082 A27450-ND®@ 78 68 | 323994 — — _ — _ _ _ 
24-20 Natural 1.035 100 A27451-ND® wal 62 | 323975 = — _ =— _ _ — 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 -150/.115 A27452-ND@* 1.71 1.51 327583 A27452CT-ND* 822.99 1496.35 A27452TR-ND* 2,500 1197.08/M 2-327583-1 
1 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 .220/.170 A27453-ND® 2.63 2.32 | 327638 = = _ = _ _ - 
12-10 to 22-18 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 2.89 2.54 | 327639 _- - _ ad — _ - 
Radiation Resistant — RoHS Compliant 
1 22-16 Red Stripe 1.265 125 A33733-ND 1481.30 | 696427-1 [| — = — [= = —- [= 
@ RoHS Compliant * Includes adapter insert + 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 4 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps — RoHS Compliant PIDG Knife Disconnect Splices — RoHS Compliant 
Insulation Diameter | Cap Insulation | Digi-Key Price Each AMP : Dim. - Inch | Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | AWG Inch Color Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
: 22-16 878 125 A27473-ND vA 63 320555 
Unstripped Wire Red 7 140 A1068-ND 65 7 32446 
4 16-14 150 A27474-ND yal 63 320566 
.048 - 075 Transparent | A27478-ND 37 33 324484 Blue 878 170 A1079-ND 65 57 30448 
3 = 080 - 115 Red A27479-ND A 36 324485 12-10 Yellow | 1.260 250 A09046-ND 2.50 2.20 35762 
120 - 145 Blue A27480-ND AT AV 324486 a 
Tools and Kits 
Stripped Wire A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies .. $66.00 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 .. .. $43.50 
22-18 _ Red (ete 43 38 sebade A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set ................02.c0ccceeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $96.00 
3 16-14 149 Blue A27482-ND 55 48 328308 A09093-ND —_ Sealed Splice Connector Kit (includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
12-10 .210 Yellow A27483-ND 64 57 328309 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tool) — ROHS Compliant................ $221.66 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
PIDG - Butt Splice Step ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ...................:.0000. $134.84 
Down Adapter Inserts A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG) . ... $358.50 
Pp A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) .. .-. $642.00 
Use With Digi-Key Price Each AMP A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices .. $41.90 
Fig. AWG Butt Splices Part No. 10 100 Part No. A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices .. $39.05 
ie y 5 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Terminals, Splices, 
2 22-18 Red A1086-ND A27459-ND 1.85 1.63 327636 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


AMP ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 


ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


¢ Housing Material: Nylon * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin 


Insul. Dia.| Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch L Ww H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 72 57 53440-2 
1 | t41g | 7160 | 687 484450 | gue | ato5t-ND 7257 | 53440-1 


Closed End Spl 


ices 


¢ For single and multiple wire applications * Nylon or vinyl or PVF? insulated * Temperature Ratings of 90°C, 


105°C, 150°C 


* 300V, 600V or 1000V rated * Crescent crimp configuration * Covers wire ranges from 22 to 


6 AWG (0.3 to 6.0 mm’); 509 to 42, 700 CMA * Copper or steel splice material * Plated or unplated * Solid or 
stranded copper wire * UL and CSA approved 


Insul. Open. Dia.| Length | Splice Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. | AWG | Color | Mat’l. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Viny! BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 750 VS A09052-ND 3.51 30.89 | 34306 =— _ _ - — — |— 
29-16 Blue | Copper 215 800 VS A27567-ND 3.46 30.49 | 34864 = =- _ - — —|— 
Trans. | Steel .265 1.000 ECV A27476-ND 2.02 17.78 | 328890 — - - _ — —|-— 
Trans. | Steel .265 825 ECV A09053-ND 1.54 13.53 | 330021 = — _— = _ — |— 
Red 156 729 VS A09054-ND 3.57 31.46 | 34304 — = = om —|/- 
20-14 Purple Copper 187 -740 VS A09055-ND 146 12.85 | 36964 AQ9055CT-ND 79.71 144.93 AO9055TR-ND 2,500 86.96/M | 2-36964-2 
Purple 235 775 VS A27475-ND 1.76 15.49 | 2-328375-3 _ _ _ al —|- 
2 Purple 235 -900 ECV A27568-ND 2.15 18.88 | 55843-1 = =— — = _ —|-— 
1500 A09056-ND 2.02 17.77 | 532341 = = — = = f= 
22-12 | Trans. | Copper | 360 1125 | ECV | n97571-ND 187 16.43 | 329251 = = —- ze = Sh 
Yellow 235 975 VS A09059-ND 4.10 36.05 | 34308 _ _ _ =— — —|— 
22-10 | Yellow | Copper 300 1.010 VS A09060-ND 4.34 38.17 | 34865 = _ _- _ = —-—|- 
Purple 312 1.010 VS A09057-ND 1.87 16.47 | 36965 A09057CT-ND 86.13 156.60 A09057TR-ND. 1,500 93.96/M | 1-36965-1 
18-8 | Green | Copper | 500 1575 | ECV | A09061-ND 6.10 53.70 | 320788 = = — Ee = =—|— 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14) Trans. | Copper .250 680 ECN A09062-ND 2.13 18.76 | 35115 A09062CT-ND 92.28 167.78 A09062TR-ND 2,500 134.22/M | 1-35115-0 
115 ECN A09063-ND 2.28 20.05 | 35653 AQ9063CT-ND 101.53 184.60 A09063TR-ND 1,500 147.68/M | 2-35653-1 
3 | 22-10 | Trans. | Copper 375 .970 EC A09064-ND 2.39 21.05 | 53915-1 A09064CT-ND 153.26 278.65 A09064TR-ND 1,500 167.20/M | 53915-2 
720 EC A27477-ND 246 21.62 | 328730 A27477CT-ND 106.89 194.35 A27477TR-ND 1,500 116.62/M | 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C + ECV = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ECN = 300V, 105°C EC = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C 
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Temperature Rating: 90°C maximum Material: 
¢ Terminal Body: Copper 
per ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V maximum 


¢ Insulation: Vinyl 


Authorized Distributor 


(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Ring Tongue Terminals 


AMP Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 28 25 | 34140 ed — _ _ _ _ — 
4 .218 x .684 125 A27302-ND 28 .25 | 32944 _ _ _ = _— _— _ 
4 .218 x .684 140 A0955-ND. 28 25 | 34141 AQ955CT-ND _ 202.70 A0955TR-ND 5,000 162.16/M 2-34141-1 
4 .281 x .809 140 A28199-ND .37 32 | 34143 = _ =— = _— _ _ 
6 .218 x .684 125 A27303-ND 28 25 | 32945 A27303CT-ND =_ 210.83 A27303TR-ND 5,000 168.66/M 2-32945-1 
6 .218 x .684 140 A09016-ND§ 28 25 | 34142 _ _ _ = _ _ _ 
6 .281 x .809 125 A27304-ND 28 .25 | 32947 A27304CT-ND — 202.70 A27304TR-ND. 5,000 162.16/M 2-32947-1 
6 .281 x .809 140 A0956-NDO 28 25 | 34144 AO956CT-ND _ 202.70 AO956TR-ND 5,000 162.16/M 2-34144-1 
6 312 x 856 125 A27305-ND 28 25 | 32950 A27305CT-ND _ 210.83 A27305TR-ND 5,000 168.66/M 2-32950-1 
6 312 x .856 140 A27306-ND 28 25 | 34147 A27306CT-ND _ 202.70 A27306TR-ND 5,000 162.16/M 2-34147-1 
1 8 .281 x .809 125 A27308-ND 28 25 | 32948 A27308CT-ND = 385.58 A27308TR-ND 5,000 308.46/M 2-32948-1 
8 .281 x .809 140 A09017-ND§ 21 19 | 34145 A09017CT-ND = 202.70 A09017TR-ND 5,000 162.16/M 2-34145-1 
8 312 x 856 125 A27307-ND 28 .25 | 32951 A27307CT-ND — 210.83 A27307TR-ND. 5,000 168.66/M 2-32951-1 
8 312 x .856 140 A0957-NDO 21 19 | 34148 A0957CT-ND = 202.70 A0957TR-ND 5,000 162.16/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND 28 25 | 32949 A28192CT-ND _ 361.35 A28192TR-ND 5,000 289.08/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND§ 28 25 | 34146 _- _ =— = — = _— 
10 312 x .856 125 A09019-ND 28 .25 | 32952 A09019CT-ND _ 202.70 A09019TR-ND. 5,000 162.16/M 2-32952-1 
10 312 x 856 140 A0958-NDO 27 24 | 34149 A0958CT-ND = 202.70 A0958TR-ND 5,000 162.16/M 2-34149-1 
1/4 -469 x 1.090 125 A27309-ND 37 .32 | 32953 A27309CT-ND — 485.18 A27309TR-ND 5,000 388.14/M 2-32953-1 
1/4 -469 x 1.090 140 A0959-ND 33 .29 | 34150 AO959CT-ND _ 233.28 A0959TR-ND 5,000 186.62/M 2-34150-1 
5/16 -469 x 1.090 140 A0960-ND 33 29 | 34151 AOQ60CT-ND _ 233.28 AOQ960TR-ND 5,000 186.62/M 2-34151-1 
3/8 -531 x 1.230 140 A0961-ND. 34 30 | 34152 = = = _- _ = - 
16-14 AWG Blue 
4 250 x.715 193 A0962-ND 37 32 | 34157 = = = = _ = = 
6 .250 x ..715 193 A09020-ND§ 28 25 | 34158 _ _ = = _ _— _ 
6 343 x 871 193 A0963-NDO 28 25 | 34159 A0963CT-ND = 210.83 A0963TR-ND 5,000 168.66/M 2-34159-1 
8 312 x 825 193 A27311-ND 28 .25 | 328527 = _ =— = — _— _— 
8 343 x 871 145 A27310-ND .28 25 | 32959 A27310CT-ND = 414.35 A27310TR-ND 5,000 331.48/M 2-32959-1 
1 8 .343 x 871 193 A0964-ND 21 19 | 34160 AQ964CT-ND _ 202.70 A0964TR-ND 5,000 162.16/M 2-34160-1 
10 343 x .871 145 A09021-ND 28 .25 | 32960 A09021CT-ND — 202.70 A09021TR-ND. 5,000 162.16/M 2-32960-1 
10 343 x 871 193 A0965-ND 27 24 | 34161 AOQ65CT-ND _ 202.70 AO965TR-ND 5,000 162.16/M 2-34161-1 
1/4 -469 x 1.090 145 A27312-ND Ag 43 | 32961 _ _ = = _ _ _ 
1/4 -469 x 1.090 .193 A0966-ND. 25 .22 | 34162 = _ _ _ _ _ _ 
5/16 -469 x 1.090 193 A0967-ND 33 29 | 34163 =_ _ _ - _ — — 
3/8 -531 x 1.248 193 A0968-ND 36 32 | 34164 = = = = = = = 
16-14HD AWG Yellow/Black 
10 -343 x 1.046 .250 A28193-ND 52 AB | 321518 A28193CT-ND 203.84 370.63 A28193TR-ND. 2,500 296.50/M 2-321518-1 
1 1/4 -500 x 1.188 .250 A32017-ND 61 54 | 35349 = _ _ = _ =— _ 
1/4 -531 x 1.296 .200 A27555-ND 55 48 | 34824 = = = = _ = _ 
12-10 AWG Black 
1 1/4 -500 x 1.247 300 A32018-ND 51 45 | 35492 | = _ = | = _ _ => 
12-10 AWG Yellow 
6 .281 x 953 .250 A27313-ND 37 .33 | 34852 _ _ ad = _— — = 
6 .375 x 1.098 .230 A28194-ND 37 33 | 34168 A28194CT-ND 152.46 277.20 A28194TR-ND. 2,500 221.76/M 2-34168-1 
8 .3875 x 1.098 .250 A0969-ND .37 .33 | 34853 AOQ69CT-ND 152.46 277.20 AO969TR-ND 2,500 221.76/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .250 A0970-NDO 36 32 | 34854 A0970CT-ND 114.73 208.60 A0970TR-ND 2,500 166.88/M 2-34854-1 
1 1/4 -400 x 1.373 .300 A28195-ND Al .36 | 55678-1 A28195CT-ND 267.77 486.85 A28195TR-ND 1,500 389.48/M 55678-2 
1/4 531 x 1.327 .250 A0971-ND 43 38 | 34855 A0971CT-ND 166.36 302.48 A0971TR-ND 2,500 241.98/M 2-34855-1 
5/16 -531 x 1.327 .250 A0972-ND 43 38 | 34856 _ _ _ _ _ _— _ 
3/8 -593 x 1.421 .230 A0973-ND 43 38 | 34173 _ _ = _- — _— _ 
2 -750 x 1.594 .250 A09023-ND§ 1.19 1.05 | 34837 = = = = _ = = 
8 AWG Red 
8 478x1.586 | 360 A27530-ND 115 1.01 | 52041 = = = = = — = 
10 | .431x1.556 | 360 A27318-ND 75 66 | 52263 = _ = A27318TR-ND 500 220.09 52263-2 
10 | .431x1.576 | 330 A27317-ND 75 166 | 52263-1 = — _ — — = — 
1/4 431 x 1.561 360 A28196-ND 1.85 1.63 | 55621-1 = =_ _ - = _— = 
1 1/4 478 x 1.586 .360 A27320-ND 1.15 1.01 | 52041-1 =— =— _ A27320TR-ND 500 614.30 52041-7 
1/4 -478 x 1.600 .330 A27319-ND 1.13 99 | 52041-3 = = _— A27319TR-ND. 500 604.27 52041-9 
5/16 587 x 1.696 .360 A27321-ND 1.23 1.08 | 52291 = — _ _ — _ — 
3/8 -587 x 1.696 .360 A27531-ND 1.17 1.03 | 52291-1 _ _ _ =— — _ _ 
1/2 -875 x 1.860 330 A27532-ND 3.91 3.44 | 52262-1 = _- = = _ = => 
6 AWG Blue 
8 500x1.869 | 360 A27322-ND 2.28 2.01 | 52042-2 = = = = = = = 
10 | 468x1.719 | .436 A27323-ND 1.20 1.06 | 52265 — — -_ = — — — 
10 -500 x 1.844 436 A27533-ND 2.28 2.01 | 52042-4 — _ _ _- _ _ _ 
1/4 -398 x 1.846 450 A28197-ND 1.45 1.28 | 55679-1 — _ _ - _— _ _ 
1 1/4 -500 x 1.844 436 A27325-ND 1.28 1.13 | 52042-1 = _ _ = — — = 
1/4 -500 x 1.869 .360 A27324-ND 1.33 1.17 | 52042-3 = = _— A27324TR-ND 500 653.92 §2042-9 
5/16 .625 x 1.906 450 A27326-ND 2.26 1.99 | 52264 _ -— _— _ — _ _ 
3/8 -625 x 1.906 450 A27534-ND 2.57 2.26 | 52264-1 — _ _ _- _— _— _ 
1/2 -815 x 1.851 436 A27535-ND 3.10 2.73 | 52350 = -> = = _ = = 
4 AWG Yellow 
10 -546 x 1.948 450 A27327-ND 1.68 1.48 | 52043-2 _ _ _ _ — _ _ 
1/4 -546 x 1.948 450 A27328-ND 2.65 2.34 | 52043-3 _— _ _ _ — _ _ 
1 1/4 -546 x 1.948 515 A27329-ND 2.84 2.50 | 52043-1 _- _ _ — _ _ _ 
5/16 679 x 2.014 450 A27330-ND 2.94 2.59 | 52266-3 = _ _ — _ _ _ 
5/16 679 x 2.014 515 A27331-ND 2.68 2.36 | 52266 = =— = = _ _— =_ 
3/8 679 x 2.014 450 A27536-ND 2.64 2.32 | 52266-4 = = = = _ = = 
2 AWG Red 
1/4 | 675 x2.071 560 A27332-ND 349 3.07 | 52267-1 = = = = = = = 
1 5/16 711 x 2.089 560 A27537-ND 3.46 3.05 | 52044-4 = =_ _ - _ — =_ 
5/16 711 x 2.089 632 A27538-ND 2.30 2.03 | 52044-1 - — — _ _ _ - 
3/8 711 x 2.089 632 A27539-ND 3.50 3.08 | 52044-2 = _- _ = _ _ - 
1/0 AWG Blue 
, 5/16 | 807x2.447 | 684 A27333-ND 3.23 2.85 | 52045-1 | = — = | = = = = 
3/8 -807 x 2.447 665 A27540-ND 3.23 2.85 | 52045-5 - - _ _ _ _ - 
§ Short; 0 Long (Continued) 
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AMP Plasti-Grip™ Terminals and Splices (cont) 


Spade Tongue Terminals 


[ms] 


22-16 AWG Red 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 .250 x .858 140 A27425-ND 28 25 | 327043 A27425CT-ND _ 210.83 A27425TR-ND 5,000 168.66/M 2-327043-1 
6 .297 x .765 125 A27572-ND 35 31 | 327735 A27572CT-ND — 464.35 A27572TR-ND 5,000 371.48/M 2-327735-1 
9 6 .297 x .765 140 A0974-ND 28 25 | 320665 = — _ = _ = — 
8 .375 x .920 125: A27573-ND 38 34 | 32981 A27573CT-ND _ 421.68 A27573TR-ND 5,000 253.01/M 2-32981-1 
8 .375 x .920 140 A0975-ND 28 25 | 34155 _ _— al = _ — — 
10 .375 x 920 140 A0976-ND 28 25 | 34156 = = = =_ - = 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND 28 25 | 322994 =— _ = =— _ =— 
2 8 .385 x .920 193 A0978-ND 28 25 | 34166 _ — - - — = 
10 .385 x .920 193 A0979-ND 28 25 | 34167 = - = _ =- _ 
12-10 AWG Yellow 
2 8 -406 x 1.095 250 A0980-ND 69 61 | 35152 | = = = | _ = =— = 
10 | .406 x 1.095 ; A0981-ND 37 33 | 34176 A0981CT-ND 304.91 554.38 ‘A0981TR-ND 2,500 443.50/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 328 x .749 A28249-ND 61 54 | 324560 A28249CT-ND _ 606.08 A28249TR-ND 5,000 484.86/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 31 27 | 322249 A0982CT-ND — 220.83 A0982TR-ND 5,000 176.66/M 1-322249-1 
3 8 416 x .842 140 A0983-ND 12 63 | 324169 - _ _ _ _ — _— 
8 .296 x .749 A27433-ND 40 36 | 1-322249-0 A27433CT-ND _ 530.00 A27433TR-ND 5,000 424.00/M 1-322249-9 
10 -296 x .749 A0984-ND. 61 54 | 328516 = = = _ _ = 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x .749 193 A0985-ND 31 27 | 324165 | A0985CT-ND — 220.83 | A0985TR-ND 5,000 176.66/M 2-324165-1 
8 .294 x .749 : A09024-ND A4 39 | 53874-1 A09024CT-ND = 333.38 A09024TR-ND 5,000 266.70/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 .296 x 1.017 A0986-ND 69 61 | 324581 A0986CT-ND 371.28 675.05 A0986TR-ND 2,500 540.04/M 1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 .250 A0987-ND 83 73 | 324172 _- _ _ _ — — _ 
10 416 x 1.017 A09025-ND 19 70 | 52856 - _ = _ _ _ 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 


22-16 AWG Red 


4 .203 x .811 A0988-ND 33 29 | 52947 A0988CT-ND = 491.75 A0988TR-ND 5,000 393.40/M 52947-1 
6 .234 x 811 A27440-ND 33 29 | 53240-1 A27440CT-ND _ 245.90 A27440TR-ND 5,000 147.54/M 53240-2 
6 .250 x .811 A0989-ND 32 28 | 52949 A0989CT-ND = 236.45 A0989TR-ND 5,000 189.16/M 52949-1 
4 8 244 x 872 .140 A27441-ND 4 38 | 53241-1 A27441CT-ND = 236.45 A27441TR-ND 5,000 189.16/M 53241-2 
8 .375 x .872 A0990-ND 40 .35 | 52950 A0990CT-ND = 491.75 AQ990TR-ND 5,000 295.05/M 52950-1 
10 .294 x .920 A27442-ND 40 35 | 53242-1 = _— _ = — — — 
10 406 x .920 A0991-ND 48 43 | 52951 A0991CT-ND = 472.88 A0991TR-ND 5,000 283.73/M 52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .811 .193 A0992-ND 32 28 | 52955 A0992CT-ND = 236.45 A0992TR-ND 5,000 189.16/M 52955-1 
6 .250 x .860 .250 A27575-ND A4 38 | 52955-2 = _ — = = _ _ 
4 8 244 x 872 193 A27443-ND 37 33 | 53244-1 = = = = _ _ = 
8 .375 x .872 .193 A0993-ND 38 34 | 52956 A0993CT-ND = 245.90 A0993TR-ND 5,000 196.72/M 52956-1 
10 .294 x .920 193 A27576-ND A4 38 | 53245-1 = _ — = = — _ 
10 -406 x .920 .193 A0994-ND 33 29 | 52957 A0994CT-ND = 236.45 AQ994TR-ND 5,000 141.87/M 52957-1 
12-10 AWG Yellow 
6 .250 x .959 .200 A27577-ND 58 51 | 52961 A27577CT-ND 352.25 640.45 A27577TR-ND 2,500 384.28/M 52961-1 
6 .250 x .959 .250 A27444-ND 57 50 | 53246-1 = = _ = — = _ 
4 8 312 x 1.052 .250 A27541-ND 60 53 | 53247-1 = = = = = - 
8 -375 x 1.052 .200 A27578-ND 61 54 | 52962 = _ = _ _ _ 
10 -406 x 1.100 .200 A27445-ND 62 55 | 52963 = = = = = - 


6 .250 x 945 A09027-ND 56 AQ | 52453 _ — _ =— — — 
4 8 .281 x 991 140 A09028-ND 55 AQ | 52454 _ _ — _ _ _ 
10 -343 x 1.017 A09029-ND AG 1 | 52455 _ = = = = = 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .945 193 A09030-ND 53 A7 | 52463 = _ = = =— =— = 
4 8 .281 x 991 170 A09031-ND 56 AQ | 52464 A09031CT-ND = 491.75 A09031TR-ND 5,000 295.05/M §2464-1 
10 -343 x 1.017 170 A09032-ND 67 59 | 52465 = = = - = = - 
Butt Splices Ring Tongue 90° Bend Terminal 
Dim. L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing] Tape & Reelt Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Max. Inch| Inch Part No. 10 100 | PartNo. 500 1,000 | Qty. | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 1 8 Red 10 360 A27563-ND 2.34 2.06 55654-1 
5 20 080 Ro7461-ND 09 5 | = 6 Blue 1/4 436 A27564-ND 3.46 3.05 54754-1 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) Parallel Splices 
pe a 03S ND 3 a an = = = f Dim. L Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
5) 4076 | 140. | Aog97-ND 22 20 | AOQO7CT-ND 131.38 238.88 | 2,500 |191.10/M Fig. | AWG Color | Max. Inch Inch Part No. 10 100 Part No. 
1.065 | .083x.171| A27463-ND 32 28 — — —-|—- — 22-16 Red .760 120 A27468-ND 35 31 34131 
22-16 Red .760 140 A27574-ND 28 24 34132 
tet AWG Blue 3 | 16-14 Blue 760 140 A27469-ND '36 32 | 34133 
1.065 140 A27464-ND AG AL _ = —|— _ 16-14 Blue .760 170 A27470-ND 35 31 34134 
1.065 170 A0998-ND 24 21 AO998CT-ND 122.07 221.95 | 2,500 |177.56/M 12-10 Yellow 843 .200 A27471-ND 55 A8 34135 
5 1.065 215 A27465-ND 32 .28 _ _ —|— _ 12-10 Yellow .870 .230 A27472-ND 48 42 34136 
1.105 170 A28185-ND 96 84 = — =|— _ . 
4.065 | 135x.245] A09034-ND 39 34. | — - - —| Ring Flag Tongue 
16-14 AWG Natural with Blue Stripes Stud | Insul.Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
5 1.065 170 A27542-ND 32 28 | — — —| — = Fig. AWG Color Size Inch Part No. Part No. 
12-10 AWG Yell 16-14 Blue 170 A27557-ND 157 1.38 322310 
bait 9 | 16-14HD Black | 14 230 A27558-ND 185 163 | 322313 
200 | A27466-ND 55 49 | — = =| >= = 12-10 Yellow 230 A27559-ND 2.49 2.19 322316 
5 1.160 .230 A0999-ND 36 32 - — —|— — 
.250 A27467-ND 23 64 — _— —| — — A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Too! without Dies 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set . . 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes A 
A H ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
Multiple Stud Terminals A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminal and Splices 
7 a ra Ta A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
Fi awe Stud Lee bi! fey Cut Tape Felcing iat ey tans & Real Lule A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
9 = = = = and Tab-Lok FASTON Flag Terminals..............2.0.c0sceeeeeceeeeecneceeceeceeteeeeneceereeeeenes $93.63 
6 | 22-16 Red | 6-8-10| 125 _ | A27556CT-ND 38.59 A27556TR-ND___250.60/M_| 54774-2 | ,27991-ND Hand Tool CERTI-CRIMP and PLASTI-GRIP, 26-20 AWG ............s-ceccecseeeseseseseseseeensees $1309.50 
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PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast Plus: Fully Insulated FASTON Receptacles 
offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast FASTON Receptacles are 
preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The receptacle and wire 
barrel portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a 125°C UL temperature rating. The insulation barrel 
is molded from a premium grade nylon. Material: * Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper alloy * Base : Brass 


PIDG FASTONS 


AMP FASTONS™ 


Insulation Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
«110” Low Insertion 
22-18 Red 110 x .016 140 A27944-ND 36 32 640921-1 A27944CT-ND _ 354.38 A27944TR-ND 5,000 283.50/M | 640921-2 
22-18 Red -110 x .020 140 A09050-ND 36 32 640923-1 AQ9050CT-ND = 268.45 AQ9050TR-ND. 5,000 214.76/M | 640923-2 
Fi 22-18 Red -110 x .032 140 A09051-ND 36 32 640925-1 A09051CT-ND = 268.45 A09051TR-ND 5,000 214.76/M | 640925-2 
16-14 Blue -110 x .020 170 A0912-ND 36 32 640929-1 A0912CT-ND = 268.45 A0912TR-ND 4,000 214.76/M | 640929-2 
16-14 Blue 110 x .032 170 A27967-ND 36 32 640931-1 A27967CT-ND _ 268.45 A27967TR-ND 4,000 214.76/M | 640931-2 
16-14 Blue 110 x .016 170 A27964-ND 36 32 640927-1 A27964CT-ND = 268.45 A27964TR-ND. 4,000 214.76/M__| 640927-2 
.110” Standard 
22 Red/Green 110 x .016 .040 - 0.80 | A28002-ND# 87 17 55319-1 _ _ _ — _ —- |- 
1 22-18 Trans. -110 x .016 110 A27942-ND§ AL 37 61048-1 A27942CT-ND§ _ 417.53 A27942TR-ND§ 5,000 334.02/M | 61048-2 
22-18 Trans. -110 x .020 100 A09049-ND§ AL .37 61060-1 A09049CT-ND§ = 288.28 A09049TR-ND§ 5,000 230.62/M | 61060-2 
22-18 Trans. -110 x .032 100 A0911-ND§ Al 37 60894-1 A0911CT-ND§ = 288.28 A0911TR-ND§ 5,000 230.62/M | 60894-2 
-187” Series 
26-24 Yellow 082 A27940-ND§ 27 24 641321-1 A27940CT-ND§ = 354.38 A27940TR-ND§ 5,000 212.63/M | 641321-2 
1 | 22-18 Red 187 x .020 135 A0909-ND 27 24 640917-1 AO909CT-ND - 218.70 AOSO9TR-ND 4,000 174.96/M | 640917-2 
16-14 Blue 170 A0910-ND 36 232 640919-1 AO910CT-ND = 268.45 A0910TR-ND 4,000 214.76/M__| 640919-2 
-205” Series 
22-18 Red 205 x .020 135 A09047-ND 36 32 640909-1 ‘A09047CT-ND = 268.45 A09047TR-ND 4,000 214.76/M | 640909-2 
22-18 | Red/Black |  .205 x .020 140 A27955-ND 80 71 640174-1 — = — — — —|— 
1 | 22-18 Red 205 x .032 135 A0907-ND 36 32 640911-1 A0907CT-ND - 268.45 A0907TR-ND 4,000 214.76/M | 640911-2 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND 36 32 640913-1 A09048CT-ND = 354.38 A09048TR-ND. 4,000 283.50/M | 640913-2 
16-14 Blue -205 x .032 170 A0908-ND. 36 232 640915-1 AO908CT-ND = 354.38 A0908TR-ND 4,000 283.50/M__| 640915-2 
-250” Series 
22-18 Red 140 A0903-ND 27 24 640903-1 A0903CT-ND = 218.70 A0903TR-ND 4,000 174.96/M | 640903-2 
22-18 Red 140 A27957-ND$ AB 38 55675-1 A27957CT-ND¥ = 359.83 A27957TR-ND. 4,000 287.86/M | 55675-2 
16-14 Blue 170 A0904-ND 27 24 640905-1 A0904CT-ND 120.29 218.70 A0904TR-ND 3,500 174.96/M | 640905-2 
1 14-12 Green .250 x .032 .250 A0905-ND§ 55 48 42844-1 AQ905CT-ND§ 208.97 379.95 AO905TR-ND§ 2,500 303.96/M | 42844-3 
14-12 Green .250 A27977-ND§0 60 53 42844-2 = — — = = es | | 
12-10 Yellow .250 A0906-ND A3 .38 640907-1 AO906CT-ND 183.38 333.43 AO906TR-ND 2,500 266.74/M | 640907-2 
12-10 Yellow .250 A27978-ND 1.10 97 61198-2 _ _— _ = = — |-— 
§ Not UL or CSA approved or listed # Insulation restricted 4 Unplated receptacle body 4 Receptable material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel AMP 
Fig Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110” Series 
2 22-18 Red .060-.120 020 = = = = [__A27844CT-ND 90.38 155.23 A27844TR-ND 3,000 137.98/M 2-620932-2 
-187” Series 
22-18 Red .060-.135 .020 A27846-ND 37 32 2-520409-2 A27846CT-ND 96.68 175.78 A27846TR-ND 2,700 140.62/M 2-520401-2 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27848-ND 37 32 2-520411-2 A27848CT-ND 96.68 175.78 A27848TR-ND 2,700 140.62/M 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 .020 A27850-ND 37 32 3-520410-2 A27850CT-ND _ 175.78 A27850TR-ND 2,200 140.62/M 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 37 32 3-520412-2 A27852CT-ND _ 175.78 A27852TR-ND 2,200 140.62/M 3-520404-2 
.250” Series 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 40 35 2-520407-2 A27854CT-ND 106.10 192.90 A27854TR-ND 2,200 154.32/M 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 : A27856-ND 40 35 3-520408-2 A27856CT-ND 106.10 192.90 A27856TR-ND 2,200 154.32/M 3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
-110” Series 
26-22 Violet 100 .020 A27793-ND 30 26 7-520366-2 A27793CT-ND — 164.30 A27793TR-ND 3,000 131.44/M 7-520365-2 
22-18 Red 120 016 A27795-ND 30 26 2-520081-2 A27795CT-ND _ 164.30 A27795TR-ND 3,000 131.44/M 2-520080-2 
22-18 Red 120 020 A27797-ND 26 23 2-520084-2 A27797CT-ND _ 164.30 A27797TR-ND 3,000 131.44/M 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 30 26 2-520273-2 A27799CT-ND — 164.30 A27799TR-ND 3,000 131.44/M 2-520272-2 
22-18 Red .230 .020 — = = — A27800CT-ND 96.49 165.74 A27800TR-ND 2,000 147.32/M 2-520306-2 
22-18 Red .230 032 _ = = —_ A27801CT-ND 96.49 165.74 A27801TR-ND 2,000 147.32/M 2-520310-2 
16-14 Blue -260 .020 = = _ _ A27802CT-ND 96.49 165.74 A27802TR-ND 2,000 147.32/M 3-520370-2 
-187” Series 
22-18 Red 135 .020 A27804-ND 225 22 2-520182-2 A27804CT-ND 83.59 151.98 A27804TR-ND 2,700 121.59/M 2-620181-2 
22-18 Red 135 032 A27806-ND 28 24 2-520194-2 A27806CT-ND 83.59 151.98 A27806TR-ND 2,700 121.59/M 2-520193-2 
22-18 Red .230 .020 = _ _ = A27807CT-ND 89.22 153.25 A27807TR-ND 2,000 136.22/M 2-520261-2 
2 22-18 Red .230 032 A27809-ND 31 27 2-520275-2 A27809CT-ND — 188.35 A27809TR-ND 2,000 150.68/M 2-520274-2 
16-14 Blue -160 .020 A27811-ND 28 .24 3-350816-2 A27811CT-ND 83.59 151.98 A27811TR-ND 2,200 121.59/M 3-350815-2 
16-14 Blue -160 032 A27813-ND 28 .24 3-520125-2 A27813CT-ND 83.59 151.98 A27813TR-ND 2,200 121.59/M 3-520124-2 
16-14 Blue -260 020 A27815-ND 31 27 3-520151-2 A27815CT-ND = 170.28 A27815TR-ND. 2,000 136.22/M 3-520150-2 
.250” Series 
22-18 Red 135 A27817-ND sok .24 2-520184-2 A27817CT-ND 91.75 166.83 A27817TR-ND 2,200 133.46/M 2-520183-2 
22-18 Red 135 A27819-NDt 42 37 2-520184-4 A27819CT-NDt — 219.43 A27819TR-NDt 2,200 175.55/M 2-520183-4 
22-18 Red .230 A27821-ND 33 29 2-520264-2 A27821CT-ND _ 186.95 A27821TR-ND 2,000 149.56/M 2-520263-2 
22-18 Red .230 = — = = A27822CT-NDt 128.81 221.24 A27822TR-NDt 2,000 196.66/M 2-520263-4 
2 16-14 Blue -160 032 A27824-ND 27 .24 3-350820-2 A27824CT-ND 91.75 166.83 A27824TR-ND 2,200 133.46/M 3-350819-2 
16-14 Blue -160 A27826-NDt 42 37 3-520117-2 A27826CT-NDt _ 219.43 A27826TR-NDt 2,200 175.55/M 3-520116-2 
16-14 Blue -260 A27828-ND 29 26 3-520141-2 A27828CT-ND — 186.95 A27828TR-ND 2,000 149.56/M 3-520140-2 
16-14 Blue .260 = — = — A27829CT-NDt 128.81 221.24 A27829TR-NDt 2,000 196.66/M 3-520140-4 
12-10 Yellow 320 A27831-ND 38 33 4-520448-2 A27831CT-ND 118.37 215.23 A27831TR-ND 1,500 172.18/M 4-520447-2 
Ultra-Fast Fully Insulated FASTON Tabs 
-250” Series 
= 22-18 Red 135 032 A27906-ND AG 40 2-520103-2 = _ _ A27906TR-ND 1,400 245.13/M 2-620102-2 
16-14 Blue -160 A27907-ND AG 40 3-520107-2 = = = A27907TR-ND 1,400 245.13/M 3-520106-2 
-187” Series 
22-18 Red 165 .020 A27833-ND 45 40 2-520335-2 A27833CT-ND — 267.28 A27833TR-ND 2,200 213.82/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 .032 A27835-ND 45 40 2-520337-2 A27835CT-ND _ 267.28 A27835TR-ND 2,200 213.82/M 2-520336-2 
16-14 Blue 185 .020 A27837-ND A5 40 3-520339-2 A27837CT-ND — 267.28 A27837TR-ND 2,200 213.82/M 3-520338-2 
16-14 Blue 185 032 = = = — A27838CT-ND 140.05 240.55 A27838TR-ND 2,200 213.82/M 3-520340-2 
.250” Series 
22-18 Red 165 A27840-ND 43 38 2-520129-2 A27840CT-ND _ 287.75 A27840TR-ND 2,200 230.20/M 2-620128-2 
3 22-18 Red .230 032 — = =_ — A27841CT-ND 152.91 244.66 A27841TR-ND 1,700 214.08/M 2-520856-2 
16-14 Blue 185 A27843-ND 43 38 3-520133-2 A27843CT-ND 158.26 = A27843TR-ND 2,100 230.20/M 3-520132-2 
t Terminal base material is phosphor bronze 
A28005-ND Hand Tool for FASTONS (without dies) ... $245.66 A28007-ND Die Set Ultra-FASTONS for 22-18 AWG, use with A28005-ND 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG FASTON Receptacles . $369.26 z ‘i 7 . i z 
A28009-ND _Ultra-Fast Plus Die Set for 187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND........... $459.00 A28000-ND) Die Set Ultra-FASTONS for 16-14 AWG, use with A2BO05-ND 
A28010-ND Ultra-Fast Plus Die Set for .187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND........... $459.00 A27997-ND Hand Tool CERTI-CRIMP for PLASTI-GRIP and PIDG FASTONS 26-24... 
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AMP Budget and Economy Fastons 


ORS 


Budget Line 


Stock Thick- 


Fig. | AWG | ness (Inch) 


Material and 
Finish 


Fits Tab 
Size (Inch) 


Insul. Dia. 
(Inch) 


Digi-Key 
Part No. 100 


.250” Series - Insulation Support 


Cut Strip Pricing 
500 


1,000 


Digi-Key 
Part No. 


Tape and Reel 


AMP 


Qty. Pricing 


Part No. 


Brass 


.205 x .020 


.085 - 125 


205” Series - Insulation Support 


A27689CT-ND 6.89 28.71 


«187” Series 


Insulation Support 


A27689TR-ND 


31.01/M 


8 18-22 012 Tin Plated Brass | .205x.020 | .085-.125 ) A27690CT-ND 7A2 29.65 47.44 A27690TR-ND 15,000 32.03/M | 42710-2 
18-22 . Tin Plated Brass | .205x.032 | .085-.125 ) A27691CT-ND 17.13 71.36 114.18 A27691TR-ND 20,000 77.08/M | 60904-2 
14-18 Tin Plated Brass | .205x.020 | .130-.180 ) A27692CT-ND 9.31 38.78 62.04 A27692TR-ND 16,000 41.88/M | 42713-2 


42710-1 


Brass 187 x .020 A27720CT-ND 4.99 20.78 33.24 A27720TR-ND 20,000 22.44/M | 42801-1 
{ 46-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 090 - 130 A27721CT-ND 5.58 23.25 37.20 A27721TR-ND 20,000 25.11/M | 42801-2 
: Brass 187 x .032 | ° : A27722CT-ND 6.01 25.03 40.04 A27722TR-ND 20,000 27.03/M | 60196-1 
Tin Plated Brass_| .187 x .032 A27723CT-ND 6.44 26.85 42.96 A27723TR-ND 20,000 29.00/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 46-20 012 Brass 487 x 020 _ A27724CT-ND 7.34 30.56 48.90 A27724TR-ND 25,000 30.57/M | 42799-1 
i Tin Plated Brass_| * i _ A27725CT-ND 7.81 32.53 52.04 A27725TR-ND 25,000 32.53/M | 42799-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x .020 A27726CT-ND 5.60 23.33 37.32 A27726TR-ND 6,000 27.99/M | 42800-1 
6 46-20 012 Tin Plated Brass] .187x.020 | 44. 479 | A27727CT-ND 6.34 26.40 42.24 A27727TR-ND 6,000 31.68/M | 42800-2 
. Brass 187 x .032 | ° : A27728CT-ND 6.35 26.48 42.36 A27728TR-ND 6,000 31.77/M | 60529-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27729CT-ND 6.69 27.88 44.60 A27729TR-ND 6,000 33.45/M | 60529-2 


A UL/CSA certified for 22 AWG only +t Right handed flag A Left handed flag § Right or left handed. Carrier out front for thru splicing 4 Dual thickness 


20-14 012 Brass .085-.135 |  A29936CT-ND 12.02 5511 100.20 A29936TR-ND 42,000 | 54.11/M | 63648-1 
18-22 016 Brass .090-.130 |  A27608CT-ND 743 3096 49.54 A27608TR-ND 40,000 | 33.44/M | 42510-1 
1 | 18-22 016 Tin Plated Brass | .250x.032| .090-.130 |  A27609CT-ND 8.04 3351 53.62 A27609TR-ND 40,000 | 36.20/M | 42510-2 
14-18 016 Brass 120-.170 |  A27610CT-ND 659 27.46 = 43.94 A27610TR-ND 10,000 | 29.66/M | 4240-1 
14-18 016 Tin Plated Brass 120-.170 | _A27611CT-ND 7.36 30.65 49.04 A27611TR-ND 40,000 | 33.11/M | 4240-2 
Flag 
Brass A27612CT-ND 840 35.00 56.00 A27612TR-ND 4,000 | 42.00/M ] 42511-1 
2 | 1218 | 016 | tin Plated Brass | -250%-082| .110-.210 | ao7613cT-nD 859 35.79 57.26 | _A27613TR-ND 4/000 | 42.95/m | 42511-2 
76-22 Brass 060-1.00 | A27618CT-NDT 939 3913 62.60 A27618TR-NDP 9,000 | 46.95/M | 62718-1 
18-22 Tin Plated Brass .060- 1.00 |  A27619CT-NDt 1732 7216 = 115.46 A27619TR-NDt 11,000 | 86.60/M | 62718-2 
3 | 1418 O16 Brass 950x032 | -110--160 | A27614CT-NDA 1384 5768 92.28 A27614TR-NDA 11,000 | 69.21/M | 6309-1 
14-18 : Tin Plated Brass | “299% ‘ 110-160 | A27615CT-NDA 8.78 36.59 58.54 A27615TR-NDA 40,000 | 43.91/M | 63009-2 
14-18 Brass 110-160 |  A27616CT-NDt 752 31.34 = 50.14 A27616TR-NDt 9,000 | 37.61/M | 63010-1 
14-18 Tin Plated Brass 110-160 | _A27617CT-NDt 849 35.36 56.58 A27617TR-NDt 10,000 | 42.44/M | 63010-2 
Low Insertion Force 
22-18 016 Brass/Tin 250x.032] .090-.130 ]  A29940CT-ND 947. 4342 78.95 A29940TR-ND 10,000 | 42.64/M | 63609-2 
18-14 016 Steel/Nickel | .250x.032} .120-.170 |  A29941CT-ND 1159 5312 96.58 A29941TR-ND 10,000 | 52.16/M | 63674-1 
14-18 016 Brass 250x032] 120-.170 |  A27780CT-ND 751 31.29 50.06 A27780TR-ND 10,000 | 33.80/M | 63306-1 
4 | 14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032| .120-.170 |  A27781CT-ND 839 3495 55.92 A27781TR-ND 40,000 | 37.75/M | 63306-2 
14-10 018 Brass 250x032] .225-.275 |  A29942CT-ND 1256 5754 104.63 A29942TR-ND 6,000 | 62.78/M | 63539-1 
10-14 018 Tin Plated Brass | .250x.032| .150-.200 | A27783CT-ND 1253 52.20 83.52 A27783TR-ND 9,000 | 62.64/M | 63365-2 
«187” Series - Insulation Support 
Brass 187 x .020 A27715CT-ND 516 21.51 34.42 A27715TR-ND 20,000 | 23.24/M | 42617-1 Left handed 
1 | 16-20 012 Tin Plated Brass | 187x.020| .090-.130 |  A27716CT-ND 553 23.03 36.84 A27716TR-ND 20,000 | 24.87/M | 42617-2 flag shown 
Brass 187 x .032 A27717CT-ND 789 32.89 52.62 A27717TR-ND 20,000 | 35.52/M | 61919-1 
Flag 
Brass A27718CT-ND 617 2573 ~~ 41.16 A27718TR-ND 6,000 | 30.87/M ] 42618-1 
2 | 16-20 | 012 | tin Plated Brass | “187-020 | 110-170 | ap77t9cT-nD 679 28.29 45.26 | _A27719TR-ND 6,000 | 33.95/m | 42618-2 
Low Insertion Force 
Brass 187 x .020 A27786CT-ND 669 2789 4462 A27786TR-ND 20,000 | 30.12/M | 63475-1 
ralercn me Tin Plated Brass | 187x.020] 99. 449 |  A27787CT-ND 6.03 25.41 40.18 A27787TR-ND 20,000 | 27.13/M | 63475-2 
: Brass 187 x .032 | “O%0"- A27788CT-ND 785 3269 52.30 A27788TR-ND 20,000 | 35.31/M | 63477-1 
Tin Plated Brass | 187 x .032 A27789CT-ND 812 33.84. 54.14 A27789TR-ND 20,000 | 36.55/M | 63477-2 
tT Right handed flag A Left handed flag 
Economy Line 
Stock Thick- | Material and Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250” Series 
Insulation Support 
22-26 016 Brass 250x032 | .040-.060 | A276200T-NDA 12.21 50.89 81.42 A27620TR-NDA | 12,000 54.96/M | 61202-1 
Brass A27621CT-ND 6.43 26.78 42.84 A27621TR-ND 12,000 28.92/M | 42743-1 
18-22 | 016 | tin Plated Brass_| 200%-32 | 090-130 | po7gooct-no 7.22 30.10 48.16 | Azv622TR-ND | 12.000 | 32.51/M | 42743-2 
1 Brass 120-170 | A27623CT-ND 6.43 26.78 42.84 A27623TR-ND 12,000 28.92/M | 4260-1 
ver ee Tin Plated Brass | p55 ggo | -120-.170 | A27624CT-ND 7.22 30.10 48.16 A27624TR-ND 12,000 32.51/M | 4260-2 
; Brass eee 150-.218 | A27625CT-ND 7.31 30.46 48.74 A27625TR-ND 10,000 32.90/M | 42692-1 
Tin Plated Brass .150-.218 | A27626CT-ND 7.22 30.10 48.16 A27626TR-ND 10,000 32.51/M | 42692-2 
Brass A27627CT-ND ‘15.12 63.01 100.82 A27627TR-ND 2,500 88.22/M | 61988-1 
18-22 | 015 | tin Plated Brass_| 200-32 | 060-100 | po7eogct-no 18.34 76.43 122.28 | Az7628TR-ND | 2500 | 107.00/M | 61988-2 
2 015 Brass A27629CT-ND 16.39 68.29 109.26 A27629TR-ND 2,500 95.61/M | 61944-1 
ey 015 Tin Plated Brass | eq, g39 | 499-479 | A27630CT-ND 17.51 72.94 116.70 A27630TR-ND 2,500 402.12/M | 61944-2 
.032-.016 Brass cea lene? A27631CT-ND$ 24.44 101.85 162.96 A27631TR-ND$ | 2,500 142.60/M | 62109-1 
.032-.016 | Tin Plated Brass A27632CT-ND$ 30.24 126.01 201.62 A27632TR-ND¢ | 2,500 176.42/M_| 62109-2 
Non-Insulation Support 
3 | 14-18 016 Brass = A27638CT-ND 7.67 31.98 51.16 A27638TR-ND 14,000 34.54/M | 42845-1 
3 | 14-18 016 Tin Plated Brass | p60 g39 _ A27639CT-ND 7.92 33.01 52.82 A27639TR-ND 14,000 35.66/M | 42845-2 
4 | 14-18 015 Pre-Tin Brass |“ *" - A27640CT-ND 15.99 66.61 106.58 A27640TR-ND 2,500 93.26/M | 62276-1 
4 | 10-14 015 Pre-Tin Brass = A27641CT-ND 36.17 150.69 241.10 A27641TR-ND 2,500 | 210.97/M | 62068-1 
Flag Insulation Support 
5 | 14-18 Brass 110-160 | A27635CT-NDA = 7.41 30.86 49.38 A27635TR-ND& | 11,000 37.04/M | 63096-1 
6 | 12-18 016 Brass 250x032 | 110-.210 | A27636CT-ND 77 32.11 51.38 A27636TR-ND 4,000 38.54/M | 42742-1 
6 | 12-18 Tin Plated Brass 110-.210 | A27637CT-ND 8.45 35.20 56.32 A27637TR-ND 4,000 42.24/M_ | 42742-2 
Flag Non-Insulation Support 
rer O16 Pre-Tin Brass | oxy gg — A27642CT-NDt 8.45 35.20 56.32 A27642TR-NDt ] 5,000 42.24/M | 61177-2 
7 : Pre-Tin Brass |“ *" = A27643CT-ND§ 12.51 52.14 83.42 A27643TR-ND§ | 4,000 62.57/M_ | 62091-2 
10-12 0r| oa Brass er — A27644CT-ND§ 10.46 43.56 69.70 A27644TR-ND§ | 4,000 52.28/M | 62011-1 
(2)14 : Tin Plated Brass | “> ** - A27645CT-ND§ 12.66 52.76 84.42 A27645TR-ND§ 63.32/M | 62011-2 
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Premier 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter G) AL @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel _| AMP 
Fig. | AWG |ness (Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) = Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
ulation Support 
1 14-18 016 Brass 312 x .032 .090 - .120 _— xX xX A27979CT-ND 14.04 58.51 93.62 A27979TR-ND 8,000 | 70.22/M | 62092-1 
12-16 Tin Plated Brass : . -160 or (2) .110 Max. X _— x A27580CT-ND 17.58 73.24 117.18 A27580TR-ND 6,000 | 87.89/M | 61399-1 
.250” Series 

20-24 Tin Plated Brass .030 - .070 Xt _ Xt A27581CT-ND 10.27 42.78 68.44 A27581TR-ND 12,000 | 46.20/M | 61368-1 
18-22 Brass .060 - .100 x _ xX A27582CT-ND 10.27 42.78 68.44 A27582TR-ND 12,000 | 46.20/M | 42640-1 
18-22 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - .100 x _ x A27583CT-ND 10.01 41.69 66.70 A27583TR-ND 12,000 | 45.03/M | 42640-2 

18-22 Brass .090 - .130 x _ xX A27584CT-ND 10.27 42.78 68.44 A27584TR-ND 12,500 | 46.20/M | 41771 

18-22 Tin Plated Brass .090 - .130 x = x A24736CT-ND = 45.86 83.38 A24736TR-ND 12,500 | 45.03/M | 41772 
.018 Tin Plated Brass .060 - .110 x _ x A24744CT-ND = _ 85.55 A24744TR-ND 12,000 | 46.20/M | 61375-1 
14-18 .016 Nickel Plated Steel 250 x 032 120 - 170 = xX _ A27588CT-ND 9.07 37.79 60.46 A27588TR-ND 10,000 | 40.82/M | 42219-1 

1 018 Brass , : 120 - .170 X _— xX A27587CT-ND 10.01 41.69 66.70 A27587TR-ND 11,000 | 45.03/M | 41202 

018 Tin Plated Brass 120 - .170 X ond x A27589CT-ND 10.01 41.69 66.70 A27589TR-ND 11,000 | 45.03/M | 41274 

12-16 018 Brass -210-.265 or (2).120 Max. X _ xX A27590CT-ND 11.69 48.69 77.90 A27590TR-ND 6,000 | 58.43/M | 41727 

or 018 Tin Plated Brass .250 x .032 | .210-.265 or (2).120 Max. X _ xX A27592CT-ND 11.70 48.75 78.00 A27592TR-ND 6,000 | 58.50/M | 41728 
(2)18 016 Nickel Plated Steel 210 - .265 = xX = A27591CT-ND 12.74 53.08 84.92 A27591TR-ND 5,000 | 63.69/M | 42579-1 

Brass X _ xX A27595CT-ND 10.01 41.69 66.70 A27595TR-ND 9,000 | 50.03/M | 41449 

JOE |; «O18 Tin Plated Brass __|:280x 082 aGD 3200 oe ee A24737CT-ND = — 83.38 A247371R-ND | 9,000 | 50.03/M | 41450 
10-14 or Tin Plated Brass x _ x A27594CT-ND 11.70 48.75 78.00 A27594TR-ND 6,000 | 58.50/M | 60635-1 
(yi4_| 18 Brass -250x 032 | 225-276 or (2).140 Max. | yy | X A27593CT-ND 11.69 48.69 __77.90 A27593TR-ND 6.000 | 58.43/M | 60635-3 
10-8 017 Brass/Tin .250 x .032 .230 - .280 x _ xX A29935CT-ND 16.14 73.98 134.50 A29935TR-ND 5,000 |107.60/M | 62998-2 

Non-Insulation Support 
2 14-18 018 Tin Plated Brass -250 x .032 - X _— x A24738CT-ND 9.53 39.73 63.56 | A24738TR-ND 12,000 | 42.91/M | 41194 
Flag Insulation Support 

018 Brass X _ xX A27605CT-ND 12.73 53.05 84.88 A27605TR-ND 4,000 | 63.66/M | 41531 
3 12-48 018 Nickel Plated Steel 250 x 032 410-210 _ xX Xx A24739CT-ND 14.09 58.70 93.92 A24739TR-ND 3,500 | 82.18/M | 41531-1 

018 Tin Plated Brass E . : ; X _— x A27606CT-ND 12.73 53.05 84.88 A27606TR-ND 4,000 | 63.66/M | 41532 
.016 Nickel Plated Steel = = _ A27607CT-ND 11.31 47.13 75.40 A27607TR-ND 3,500 | 65.98/M | 42404-1 
Brass x — x A27597CT-ND* 10.71 44.63 71.40 A27597TR-ND* 12,000 | 53.55/M | 62813-1 
Tin Plated Brass x — x A27598CT-ND* 11.26 46.90 75.04 A27598TR-ND* 12,000 | 56.28/M | 62813-2 
Meee || 2016 Brass p250.x 032 eA) x | — | x A27599CT-NDt 1369 57.04 91.26 A27599TR-NDt | 12.000 | 68.45/M | 62814-1 
4 Tin Plated Brass x _ x A27600CT-NDt 17.13 71.38 114.20 A27600TR-NDt 9,000 | 85.65/M | 62814-2 
Brass x _ x A27601CT-ND* 9.00 37.50 60.00 A27601TR-ND* 11,000 | 45.00/M | 63011-1 
14-18 016 Tin Plated Brass 250 x 032 110 - 160 x _ xX A27602CT-ND* 8.72 36.34 58.14 A27602TR-ND* 9,000 | 43.61/M | 63011-2 
. Brass , . : . X _ xX A27603CT-NDt 9.44 39.35 62.96 A27603TR-NDt 9,000 | 47.22/M | 63012-1 
Tin Plated Brass X _ x A27604CT-NDt 8.36 34.85 55.76 A27604TR-NDt 11,000 | 41.82/M | 63012-2 

Low Insertion Force - Flag Insulation Support 
Brass X _ xX A27784CT-ND 8.96 37.35 59.76 A27784TR-ND 4,000 | 44.82/M | 63445-1 
5 12-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .210 X _ x A27785CT-ND 10.69 44.53 71.24 A27785TR-ND 4,000 | 53.43/M | 63445-2 
Brass X _ xX A23262CT-ND 10.99 45.80 73.28 A23262TR-ND 4,000 | 54.96/M | 63445-4 
Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 

Brass .090 - .130 x _— xX A27675CT-ND 9.48 39.51 63.22 A27675TR-ND 6,500 | 47.42/M | 62048-1 
6 14-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .090 - .130 x = x A27676CT-ND 10.81 45.03 72.04 A27676TR-ND 6,500 | 54.04/M | 62048-2 
Tin Plated Brass .170 - .220 x = x A27677CT-ND 14.20 59.18 94.68 A27677TR-ND 8,000 | 71.01/M | 60764-2 


Straight - Insulation Support 


«205” Series 


Insulation Support 


14-18 Tin Plated Brass 120 - 170 X _— xX A27657CT-ND§ 10.94 45.60 72.96 A27657TR-ND§ 11,000 | 49.25/M | 41832 
1 10-14 018 Tin Plated Brass .250 x .032 -150 - .200 xX _ xX A27659CT-ND§ 13.80 57.50 92.00 A27659TR-ND§ 8,000 | 69.00/M | 42437-2 
10-14 Tin Plated Phos. Brz. -150 - .200 xX _ xX A27660CT-NDO 16.67 69.44 111.10 A27660TR-NDO 8,000 | 83.33/M | 42437-5 

Flag Insulation Support 

Tin Plated Phos. Brz. xX _— xX A27661CT-NDO 17.66 73.59 = 117.74 A27661TR-NDO 4,000 | 88.31/M | 41800 

42-48 018 Brass 250 x .032 410-210 x _ xX A27662CT-ND§ 13.21 55.04 88.06 A27662TR-ND§ 4,000 | 66.05/M | 41801 

Tin Plated Brass : ; a : xX _ xX A27663CT-ND§ 13.57 56.53 90.44 A27663TR-ND§ 4,000 | 67.83/M | 41802 
Tin Phosphor Brz. xX _ x A27664CT-ND# 20.70 86.25 138.00 A27664TR-ND# 4,000 |103.50/M | 60274-2 
3 Tin Plated Brass Xx _ xX A27665CT-ND§ 15.46 64.40 103.04 A27665TR-ND§ 3,500 | 90.16/M | 60851-1 
Silver Plated Brass Xx _ xX A27666CT-ND§ 47.48 197.84 316.54 A27666TR-ND§ 3,500 |276.98/M | 60851-2 
10-12 018 Silver Plate Phos. Brz. |.250 x .032 110-210 x = xX A27667CT-NDO 35.33 147.21 235.54 A27667TR-NDO 3,500 |206.10/M | 42563-6 
Nickel Plated Steel _- _ _ A27668CT-ND 20.33 84.69 135.50 A27668TR-ND 3,500 | 118.57/M | 42563-9 
Tin Plated Phos. Brz. X = x A27669CT-NDO 18.48 77.01 123.22 A27669TR-NDO 3,500 |107.82/M | 42563-8 

Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
vs 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz._|.250 x .032 -130 - 170 xX = xX A27678CT-NDO 20.19 84.14 134.62 | A27678TR-NDO 2,500 |117.80/M | 61188-1 
Flag Non-Insulation Support 

12-18 Tin Plate Phos. Brz. = xX _ xX A27670CT-ND# 17.30 7210 115.36 A27670TR-ND# 4,000 | 86.52/M | 62056-6 
12-18 Tin Plated Brass _ xX _ xX A27671CT-ND# 13.30 55.41 88.66 A27671TR-ND# 4,000 | 66.50/M | 62056-3 
8 12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 = Xx _ xX A27672CT-ND* 13.30 55.41 88.66 A27672TR-ND* 4,000 | 66.50/M | 62056-4 
10-12 Tin Plated Brass = x _ xX A27673CT-NDt 12.97 54.04 86.46 A27673TR-NDt 4,000 | 64.85/M | 62057-3 
10-12 Tin Plated Brass = xX _— xX A27674CT-NDtt 22.58 94.09 150.54 A27674TR-NDtt | 4,000 |112.91/M | 62022-2 


Insulation Support 


1 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x 020 085 - 125 xX = xX A27681CT-ND 8.76 36.51 58.42 A27681TR-ND 20,000 | 39.44/M | 42198-2 

14-18 016 Tin Plated Brass .205 x 032 -130 - 180 xX _ xX A27682CT-ND 9.08 37.81 60.50 A27682TR-ND 16,000 | 45.38/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 

2 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 - X _ X A27683CT-NDA 11.77 49.04 78.46 | A27683TR-NDA 20,000 | 52.97/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 

16-20 012 Brass .205 x .020 Xx _ x A27684CT-ND 9.85 41.03 65.64 A27684TR-ND 5,000 | 49.23/M | 42199-1 

3 16-20 012 Tin Plated Brass .205 x .020 410-170 Xx ed xX A27685CT-ND 12.30 51.24 81.98 A27685TR-ND 5,000 | 61.49/M | 42199-2 

14-20 016 Brass .205 x .032 i? . Xx _ x A27686CT-ND 10.45 43.54 69.66 A27686TR-ND 5,000 | 52.25/M | 42234-1 

14-20 016 Tin Plated Brass .205 x .032 X _ xX A27687CT-ND 10.45 43.54 69.66 A27687TR-ND 5,000 | 52.25/M | 42234-2 


Tin Plated Brass .040 - .070 Xt = Xt A27695CT-ND 8.49 35.39 56.62 A27695TR-ND 20,000 | 38.22/M | 60573-1 
1 90-24 012 _ _ Brass 187 x .020 .040 - .070 Xt — Xt A27696CT-ND 8.71 36.30 58.08 A27696TR-ND. 20,000 | 39.21/M | 60573-2 
i Tin Plated Brass . : .060 - .110 Xt — Xt A27698CT-ND 8.49 35.39 56.62 A27698TR-ND 20,000 | 38.22/M | 62138-1 
Brass .060 - .110 Xt _ Xt A27699CT-ND 8.49 35.39 56.62 A27699TR-ND 20,000 | 38.22/M | 62138-2 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only —_ Internal or external use # Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel = * Left Hand t Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 367 


= TycoElectronics | AMP Premier and Commercial Fastons 
Authorized Distributor Premier (Cont.) 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel _| AMP 
Fig. | AWG | ness (Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) oAL G Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
20-24 Tin Plated Brass -187 x .032 .040 - .070 Xt — Xt A27697CT-ND 8.71 36.30 58.08 A27697TR-ND. 20,000 | 39.21/M | 62181-1 
16-20 Brass -187 x .020 .090 - .130 x — x A27700CT-ND 8.08 33.68 53.88 A27700TR-ND 20,000 | 36.37/M | 42452-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 .090 - .130 x = X A24732CT-ND = — 53.88 A24732TR-ND 20,000 | 36.37/M | 42452-2 
16-20 . Brass -187 x .032 .090 - .130 x _ x A27702CT-ND 8.95 37.29 59.66 A27702TR-ND 20,000 | 40.28/M | 61758-1 
16-20 Brass -187 x .020 .060 - .110 x — X A27703CT-ND 8.71 36.30 58.08 A27703TR-ND. 20,000 | 39.21/M | 62137-1 
16-20 Tin Plated Brass -187 x .020 .060 - .110 x _ xX A27704CT-ND 8.71 36.30 58.08 A27704TR-ND 20,000 | 39.21/M | 62137-2 
16-18 Brass -187 x .020 = — X A27705CT-ND 8.71 36.30 58.08 A27705TR-ND. 18,000 | 39.21/M | 60487-1 
1 or 012 Tin Plated Brass -187 x .020 (2).105 Max. = _ x A27706CT-ND 8.49 35.39 56.62 A27706TR-ND 18,000 | 38.22/M | 60487-2 
(2)18 Tin Plated Brass -187 x .015 = = X A27707CT-ND 9.91 41.30 66.08 A27707TR-ND. 18,000 | 44.61/M | 61945-1 
Non-Insulation Support 
Tin Plated Brass -187 x .020 _— x — X A27708CT-ND 10.14 42.24 67.58 A27708TR-ND. 12,000 | 45.62/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Steel .187 x .020 x A27709CT-ND 14.03 58.44 93.50 A27709TR-ND 12,000 | 63.12/M | 42373-3 
Tin Plated Brass 187 x .015 - = ‘= X A27710CT-ND 15.07 62.78 100.44 A27710TR-ND. 12,000 | 67.80/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
Brass -187 x .020 110 - 170 x _ x A27711CT-ND 9.51 39.61 63.38 A27711TR-ND 6,000 | 47.54/M | 42486-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 110 - .170 x — X A27712CT-ND 9.51 39.61 63.38 A27712TR-ND 6,000 | 47.54/M | 42486-2 
s Tin Plated Brass -187 x .032 110 -.170 x _ x A27713CT-ND 9.51 39.61 63.38 A27713TR-ND 6,000 | 47.54/M | 62591-1 
Brass -187 x .020 170 - .225 x a x A27714CT-ND 9.85 41.03 65.64 A27714TR-ND 5,000 | 49.23/M | 62817-1 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only 4 Internal or external use + Left hand for internal or external use #Righthand, reverse reel * LeftHand  t Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing © A No slots 
Premier - Loose Piece 
Stock Thickness Fits Tab Size Insulation Diameter Gh) AL Digi-Key Pricing AMP 
Fig. AWG (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) ® Part No. 100 Part No. 
.250” Series - Insulation Si 


1 18-16 
10-14 


018 
018 


Tin Plated Brass 


.090 - .130 
.060 - 145 
.150 - .200 


.250 x .032 


«187” Series - Insulation S 


jupport 


A24736-ND 
A36376-ND 
A24737-ND 


21.33 
30.45 


60878-2 
41729 
61227-1 


Brass 


.187” Series - Insulation Support 


A27730CT-ND 8.10 


33.74 53.98 


A27730TR-ND 12,000 


36.44/M 


62016-1 


«110” Series 


Insulation Support 


1418 014 | Tin Plated Brass_| 187-920 | 150-190 | ao7734¢T-ND 1148 4755 70.79 A27731TR-ND | 12,000 | 49.01/M | 62016-2 

1 | 14-18 or aid Brass 187 x .020 [180-230 or | A27732CT-ND 872 3633 58.12 A27732TR-ND [12,500 | 39.24/M | 60742-1 
(2)16 ; Tin Plated Brass_| .187x .020 | (2).110 Max. | __A27733CT-ND 872 36.33 58.12 A27733TR-ND | 12,500 | 39.24/M | 60742-2 

14-18 14 Brass 187x032 | .180-.230 | _A29943CT-ND 8.72 39.96 72.65 A29943TR-ND___|12,500 | 39.24/M | 63596-1 

Receptacle and Tab Combination 

16-20 014 Brass 187 x.032 | .090-.130 | _A29944CT-ND 18.03 82.65 150.28 A29944TR-ND 3,500 [120.22/M | 63646-1 

3 020 (taby | TH" Plated Brass” | 187 x.020 |~.090- "130 | —A27738CT-ND 18.53 77.21 123.54 A27738TR-ND 3,500 |108.10/M | 62026-1 
16-20 | ye Brass 187x020 | .090-.130 |  A27739CT-ND 16.40 6831 109.30 A27739TR-ND 3,500 | 95.64/M | 62026-2 

014 (recept:)| Tin plated Brass_| 187x.020 | .060-.110 A27740CT-ND 16.89 70.39 112.62 A27740TR-ND 3,500 | 98.55/M | 62139-1 

Flag 

16-20 Brass 090-.130 | A27734CT-ND 9.03 37.63 60.20 A27734TR-ND 4,000 | 45.15/M | 60755-1 

Pi 16-20 pig | TinPlated Brass | 457, goq | 090-130 | A27735CT-ND 1189 4954 79.26 A27735TR-ND 4,000 | 59.45/M | 60755-2 
18-22 : Brass AGEX .060-.070 | A27736CT-ND 15.84 66.01 105.62 A27736TR-ND 4,000 | 79.22/M) 62085-1 

18-22 Tin Plated Brass (060-.070 | A27737CT-ND 16.37 68.23 109.16 A27737TR-ND 4,000 | 81.87/M| 62085-2 


: T10x.020 AOTT45CT-NDF 729 30.36 48.58 A2774STR-NDF [20,000 | 32.80/M | 42067-1 
ae 010 | Pre-Tin Brass | “40x 016 | -940°-960 | aa7zaect-ND 729 30.36 48.58 A27746TR-ND | 15.000 | 32.80M | 42415-1 
Brass/tin | 110x.110 | .060-.100 |  A29945CT-ND 7.66 35.09 63.80 A29945TR-ND | 15,000 | 34.46/M | 60415-1 
Brass '110x.020 | .060-.100 | A24745CT-ND 697 29.05 46.48 A24745TR-ND | 15.000 | 31.38/M| 42068 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | 1060-100 | A27747CT-ND 638 26.56 + 42.50 A277477R-ND | 15,000 | 28.69 | 42068-1 
Pre-Tin Brass | 110x.016 | .060-.100 | A27748CT-ND 729 30.36 © 48.58 A27748TR-ND | 15.000 | 32.80/M| 6011-1 
i908 aio | Pre-TinBrass | -110x.032 | ‘060-100 | Az7749CT-ND 734 30.58 += 48.92 a27749TR-ND | 15,000 | 33.03/M | 60197-1 
P ; Pre-Tin Brass | 110x.032 | .060-.100 | A27750CT-ND 7.66 © 31.90 «51.04 A27750TR-ND | 15.000 | 34.46/M | 6057-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .090-.130 | A27751CT-ND 736 30.68 ~—49.08 A27751TR-ND | 15,000 | 33.13/M| 62094-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | 1120-140 | A27752CT-ND 729 30.36 ~— 48.58 a27752TR-ND _|12,000 | 32.80 | 60729-1 
Pre-Tin Brass | 110x.025 | 120-140 | _A27753CT-ND 911 3795 60.72 A27753TR-ND | 12.000 | 40.99 | 6158-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .120-.140 |  A27754CT-ND 672 27.99 44.78 A2Q77S4TR-ND | 15,000 | 30.23/M | 6140-1 
160 oo | Pre-TinBrass | 140x.020 | .060-.100 | A27755CT-ND 851 35.48 56.76 A27755TR-ND | 15,000 | 38.32/M| 61408-1 
; Pre-Tin Brass | 110x.032 | 1120-140 | A27756CT-ND 751 31.29 50.06 A27756TR-ND | 9,000 | 33.791 62050-1 
Tin Plated Brass_| 110x.020 | 150-.170 | _A27757CT-ND 8.46 35.24 56.38 a27757TR-ND __| 7,000 | 38.06/M| 62191-1 
Non-Insulation Support 
18-20 or (2)20 T10x.020 = 7A27758CT-ND 672 2799 4478 AQ77S8TR-ND 25,000 ] 27.99/M | 42399-1 
6 16-20 010 | Pre-TinBrass | 110x016 = A27759CT-ND 680 2833 45.32 a2775aTR-ND _|20000 | 30.60 | 61457-1 
14-18 “140 x .020 = A27760CT-ND 876 36.51 58.42 A27760TR-ND | 6,000 | 43.82 | 62852-1 
Flag Insulation Support 
012 | Tin Plated Brass ] 110x020 ‘A27761CT-ND 9.16 38.15 61.04 AQ776ITR-ND 112,000] 41.21/M] 61070-1 
4 in ‘012 Brass 110-020 | gen. 4gq | §27762CT-ND 813 33.88 «= 54.20 A27762TR-ND —_|12.000 | 36.59/M | 61070-2 
‘010 | Pre-TinBrass | 110.020 | -960-- A27763CT-ND 876 3649 58.38 A27763TR-ND —_|12,000 | 39.41/M | 61481-1 
‘010 | Pre-Tin Brass | 110x032 A27764CT-ND 876 36.49 58.38 A27764TR-ND | 12.000 | 39.41/M | _62336-1 
10 x.020 ‘A27765CT-ND 9.16 38.16 61.06 AQ776STR-ND | 12,000 | 41.22/M | 61372-1 
8 18-22 010 | Pre-TinBrass | 110x.016 | .065-.100 | A27766CT-ND$ 1100 4583 73.32 A27766TR-ND¢ | 8,000 | 54.99] 61459-1 
140 x .025 A27767CT-ND¢ 880 36.65 58.64 A277677R-ND$ | 12,000 | 39.59/M | 61530-1 
Flag Non-Insulation Support 
12 Brass = A27768CT-NDA 1055. 4394 70.30 AQ776BTR-NDA 115,000 | 47.46/M | 60991-1 
9 16-22 ‘010 | Pre-TinBrass | .110x.020 = A27769CT-NOA 781 33.23«— 49.47 A27769TR-NDA | 15.000 | 31.72/M | 61549-1 
‘010 | Pre-Tin Brass = A27770CT-NDA 725 30.21 48.34 A27770TR-NDA | 15.000 | 32.63/M | 62321-1 


§ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire 


368 (1091) 


* UL listed and CSA certified for 20-22 AWG wire only f UL listed for 22 AWG wire only 4CSAcertified only A UL listed and CSA certified for 18-22 AWG only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1 16-20 012 Tin Plated Brass .187 x .020 .090 - .130 Xx _ A24732-ND 26.97 42566-2 
Commercial 
Stock Thick-| Material and Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing 
250” Series - Insulation Support 
16-20, (2)23 -100 - .140 or 
7 or (2)20 016 Brass .250 x .032 (2).060 Max. A27679CT-ND§ 10.27 42.80 68.48 A27679TR-ND§ 12,000 | 46.23/M | 60384-1 
14-18 or q .120 - .170 or 
(2)17 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 (2).060 Max, A27680CT-ND§ 12.89 53.71 85.94 A27680TR-ND§ 12,000 | 58.01/M | 60385-2 
Flag 
20-24 Tin Plated Brass .048 - .078 A27646CT-ND* 20.67 86.14 = 137.82 A27646TR-ND* 3,000 |120.60/M | 60736-2 
9 16-22 Brass .090 - .140 A27647CT-ND 9.93 41.36 66.18 A27647TR-ND 3,000 | 57.91/M | 62418-1 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .090-.140 A27649CT-ND 10.74 44.75 71.60 A27649TR-ND 3,000 | 62.65/M | 60290-1 
14-18 Tin Plated Brass .090 - .140 A27650CT-ND 13.24 56.33 96.75 A27650TR-ND 3,000 | 86.00/M | 60290-2 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Moldable Line FASTONS 


-205” Series 


Flag-Insulation Support 


Stock Thick- | Material and Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | PartNo. ty. Pricing Part No. 
-250” Series 
Insulation Support 

18-22 Brass .090-.130 | A27651CT-ND 7.79 32.48 51.96 | A27651TR-ND 10,000 35.08/M | 63127-1 

1 14-18 016 Brass .250 x 032 | .120-.170 | A27652CT-ND 6.59 27.46 43.94 | A27652TR-ND 10,000 29.66/M | 60650-1 

14-18 Tin Plated Brass .120-.170 | A27653CT-ND 8.04 33.51 53.62 | A27653TR-ND 10,000 36.20/M | 60650-2 
Non-Insulation Support 

2 | 14-48 016 Brass 250 x .032 _ A27654CT-ND 8.18 34.06 54.50 | A27654TR-ND 6,000 40.88/M | 60938-1 

: Tin Plated Brass | “ . - A27655CT-ND 10.75 44.79 71.66 | A27655TR-ND 12,000 53.75/M | 60938-2 
Flag-Insulation Support 

3 | 12-18 016 Brass .250 x .032 A27656CT-ND 8.40 35.00 56.00 | A27656TR-ND 4,000 42.00/M | 60641-1 


Brass A27693CT-ND 12.74 53.09 8494 | A27603TR-ND | 5,000 | 63.71/M | 60195-1 
3 | 1420) 016 | tin plated Brass | 82 | 10-170 po7@gacT-ND 14.48 60.34 96.54 | A27694TR-ND | 5,000 72.41/M | 60195-2 
.187” Series 

Brass A2T741CT-ND 4.93 20.55 32.88 | A2g774iTR-ND | 20,000 | 22.20m | 60214-1 

1 | 16-20 | 012 | Tin Plated Brass | 00 | 980-130 | poz 74acT-nD 8.08 33.66 53.86 | A27742TR-ND | 20,000 | 36.36/M | 60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 

Brass R277430T-ND 8.11 3379 54.06 | Ad7743TR-ND | 6,000 | 40.55/M | 61029-1 

3 | 1620 | 012 | tinPlated Brass | 020 | 110-170 | po7zaact-ND 713-2973 47.56 | A27744TR-ND | 6,000 | 36.67/M | 61029-2 


AMP .250” Series FASTIN-FASTON Connectors 


Receptacles 
Stock Thick- Fits Tab Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 Brass -120-.170 A27926CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27926TR-ND 11,000 58.35/M | 42281-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27927CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27927TR-ND 11,000 58.35/M | 42281-2 
1 14-18 016 Brass 032 -120-.160 A27928CT-ND* 9.24 38.50 61.60 | A27928TR-ND* 10,000 41.58/M | 60634-1 
12-16 or (2)16 Brass .160-.220 or (2).130 Max. | A27929CT-ND 12.36 51.49 82.38 | A27929TR-ND 9,000 61.79/M | 60249-1 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.220 or (2).130 Max. | A27930CT-ND 13.65 56.86 90.98 | A27930TR-ND 9,000 68.24/M | 60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27933CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27933TR-ND 12,000 58.35/M | 60295-2 
18-22 Tin Plated Brass .060-.100 A27934CT-ND 13.52 56.31 90.10 | A27934TR-ND 12,000 60.82/M | 60413-1 
1 14-18 012 Brass 032 -120-.160 A27935CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27935TR-ND 12,000 58.35/M | 42100-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.180 A27936CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27936TR-ND 12,000 58.35/M | 42100-2 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.210 or (2).130 Max. | A27937CT-ND 15.03 62.64 100.22 | A27937TR-ND 10,000 67.65/M | 60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thick- Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) | Material and Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 Brass .085-.125 A27920CT-ND 17.89 74.55 119.28 A27920TR-ND 9,000 89.46/M 62553-1 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27921CT-ND 14.38 59.93 95.88 A27921TR-ND 9,000 71.91/M 62553-3 
2 14-18 015 Brass 032 -120-.160 A27922CT-ND 10.89 45.39 72.62 A27922TR-ND 9,000 54.47/M 42460-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27923CT-ND 10.62 44.25 70.80 A27923TR-ND 9,000 53.10/M 42460-2 
10-14 Tin Plated Brass -120-.170 A27925CT-ND 13.10 54.58 87.32 A27925TR-ND 9,000 65.49/M 60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass 016 -120-.145 A27924CT-NDt 16.90 70.43 112.68 A27924TR-NDt 8,000 84.51/M 42580-2 
+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032” 
Nylon Housings - UL 94V-2 Water Valve Coil Connector 
Fi ray in This connector is designed to mate with the Appliance 
Fi cousin Col ot ey 10 100 Eueing 500 1,000 eal Industry's Standard Water Valve Coil. The connector 
1g. sis Os tl ne - - i ell, is suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
Receptacle Natural A27915-ND 2.09 18.37 78.12 116.28 | 480054-3 with automatic ice makers. 
4 Receptacle Black A27917-ND 3.09 27.17 115.56 172.01 | 480054-4 Specifications: * Material: Nylon * UL 94 Flammability 
Receptacle Red A27918-ND 3.03 26.68 113.47 168.91 | 480054-5 Rating: V-2 
5 Tab Natural A27916-ND 2.13 18.75 79.77 118.74 | 480053-3 Features: * Prevents terminal back-out of housing 
Tab Red A27919-ND 3.03 26.68 113.47 168.91 | 480053-5 through plastic retention feature 
Two Circuit Tab Housings — as 
6 Tab Natural | A97719-ND 5.07 44.59 189.66 282.32 | 180908 Dinky pacing ful? 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
7 Receptacle Natural A27931-ND 10.75 94.62 402.46 599.08 | 480003-5 Natural A27938-ND 3.08 27.10 115.28 171.60 520935-1 
8 Tab Natural A27932-ND 11.02 96.98 412.48 614.00 | 480004-5 Red A27939-ND 3.11 27.38 116.45 173.34 520935-2 
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AMP FASTON Tabs 


Stud Dia. | Stock Thick- Material/Finish Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. (Inch) ness (Inch) and Description on @ Part No. 10 100 500 1,000 | PartNo. 
1 _ 032 Steel/Nickel Xx x A29946-ND 3.64 32.01 136.16 202.68 | 42559-1 
A77 Z Brass = = A27857-ND 1.41 12.39 62.71 78.47 | 63038-2 
-130 Tin Plated Brass X x A27858-ND 1.86 16.32 69.43 103.35 | 42822-2 
145 Tin Plated Brass X x A27859-ND 1.86 16.32 69.43 103.35 | 42822-4 
2 71 032 Brass xX x A27860-ND 1.82 15.99 68.00 101.22 | 60465-1 
71 5 Tin Plated Brass xX x A27861-ND 2.09 18.43 78.38 116.67 | 60465-2 
197 Tin Plated Brass X x A27863-ND 2.09 18.43 78.38 116.67 | 61499-1 
203 Tin Plated Brass X x A27862-ND 2.00 17.56 74.68 111.17 | 61365-1 
097 Brass xX x A27864-ND 3.97 34.91 148.46 220.99 | 41339 
130 Tin Plated Brass Xx x A27865-ND 4.42 38.85 165.26 245.99 | 42095-1 
3 130 .032 Tin Plated Brass xX x A27866-ND 2.08 18.28 77.74 = 115.71 | 42117-2 
171 Brass X x A27867-ND 2.64 23.26 98.93 147.26 | 42214-1 
A71 Tin Plated Brass X x A27868-ND 2.32 20.39 86.74 129.11 | 42214-2 
4 125 .032 Brass X x A27869-ND 2.05 18.03 76.69 114.15 | 41398 
5 130 032 Tin Plated Brass X x A27870-ND 1.79 15.71 66.82 99.47 | 42506-2 
097 Tin Plated Brass, 1 Pair _ — A27882-ND 217 19.12 81.32 121.06 | 60080-2 
130 Brass, 1 Pair X x A27872-ND 1.79 15.77 67.07 99.84 | 41290 
130 032 Brass, 2 Pair X x A27873-ND 4.02 35.37 150.45 223.96 | 41291 
-130 Brass, 3 Pair Xx x A27874-ND 4.92 43.26 183.98 273.86 | 41292 
6 130 Brass, 4 Pair xX x A27875-ND 12.34 108.59 461.87 687.51 | 41370 
-130 Tin Plated Brass, 1 Pair X x A27876-ND 2.07 18.22 77.49 = 115.34 | 41480 
130 Tin Plated Brass, 2 Pair X x A27877-ND 3.86 33.94 144.35 214.87 | 41481 
130 .032 Tin Plated Brass, 3 Pair xX x A27878-ND 11.35 99.84 42465 632.11 | 41482 
71 Brass, 1 Pair X x A27880-ND 1.79 15.77 67.07 99.84 | 41619 
171 Tin Plated Brass, 1 Pair X x A27881-ND 5.10 44.85 190.75 283.94 | 42802-1 
7 130 .032 Brass X x A27871-ND 4.83 42.51 180.79 269.12 | 62261-1 
Cut Tape and Tape and Reel 
6 | 130 032 Tin Plated Brass x | x [ieee 9998 DOD | 4215-4 
.187” Series 
3 145 .020 Tin Plated Brass X x A27894-ND 1.34 11.78 50.09 74.57 | 61407-3 
6 130 020 Tin Plated Brass X x A27893-ND 1.97 17.36 73.83 109.90 | 61951-1 
130 Tin Plated Brass X x A27895-NDt 1.11 9.78 41.58 61.89 | 61761-2 
8 145 .020 Brass X x A27896-NDt 1.22 10.72 45.57 67.84 | 62576-1 
A71 Tin Plated Brass X x A27897-NDt 1.05 9.28 39.47 58.75 | 61664-1 
t Bent 45° 
Wire Crimp 


Stock Thick- Tab Thick- Insulation Diameter @ G Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel _| AMP 

Fig.| AWG ness (Inch) | Material and Finish | ness (Inch) (Inch) oA Part No. 100 500 1,000 Part No. aty. Pricing | Part No. 

-250” Series 
1 14-18 032 Brass 032 420-170 Xx _ xX A27887CT-ND 10.00 41.68 66.68 A27887TR-ND 8,000 | 50.01/M | 41411 
14-18 i Tin Plated Brass i ines xX _— xX A27888CT-ND 9.18 38.25 61.20 A27888TR-ND 8,000 | 45.90/M | 41412 

18-22 016 Brass .080-.120 =— X Xx A27883CT-ND 23.87 99.48 159.16 A27883TR-ND 3,500 |139.27/M | 42475-3 

18-22 016 Tin Plated Brass .080-.120 = X xX A27884CT-ND 12.19 50.79 81.26 A27884TR-ND 3,500 | 71.11/M | 42475-4 

14-18 016 Tin Plated Brass -110-.150 _ X xX A24741CT-ND 13.44 55.99 89.58 A24741TR-ND 3,000 | 78.39/M | 42474-2 

2 14-18 016 Brass 032 -110-.150 = X xX A27885CT-ND 9.50 39.60 63.36 A27885TR-ND 3,000 | 55.44/M | 42474-3 

14-18 016 Tin Plated Brass 110-150 — X xX A27886CT-ND 12.19 50.79 81.26 A27886TR-ND 3,000 | 71.11/M | 42474-4 

12-14 016 Tin Plated Brass -110-.170 — X xX A27889CT-ND 12.45 51.89 83.02 A27889TR-ND 3,000 | 72.65/M | 61281-3 

18-22 .020 Tin Plated Brass .070-.130 _ = xX A29950CT-ND 12.84 58.85 107.00 A29950TR-ND 4,500 | 64.20/M | 63138-1 
-187” Series 

18-22 Tin Plated Brass 020 .080-.120 xX _ Xx A27898CT-ND 10.30 42.90 68.64 A27898TR-ND 5,000 | 51.48/M | 42490-3 

18-22 Brass 020 .080-.120 xX = xX A27899CT-ND 10.09 42.05 67.28 A27899TR-ND 5,000 | 50.46/M | 42490-4 

3 14-18 .020 Brass 020 -120-.150 Xx _ xX A27900CT-ND 9.27 38.63 61.80 A27900TR-ND 3,500 | 61.80/M | 60850-1 

14-18 Tin Plated Brass 020 -120-.150 Xx =- xX A27901CT-ND 12.45 51.89 83.02 A27901TR-ND 3,500 | 72.65/M | 60850-2 

14-18 Tin Plated Brass 032 -120-.150 xX _ xX A27902CT-ND$ 15.36 64.01 102.42 A27902TR-ND$ 3,500 | 89.62/M | 61687-2 
-110” Series 

i A24783CT-ND 9.69 40.39 64.62 A24783TR-ND 10,000) 43.62/M | 62122-1 

4 | eee un Pte TiniBrass ort 7 x | 7 x A24784CT-ND 12.06 50.26 80.42 | A24784TR-ND | 10,000| 54.29/M | 62384-1 


$ Premilled dual stock thickness 


Printed Circuit Board Tabs 


i Fits Tab Size ; PCB Hole Dia. | PCB Thickness AL @ Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel FE AMP. 
Fig. (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) = Part No. 10 100 | PartNo. | PartNo. 4 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
-250” Series 
1 .250 x .032 Tin Plated Brass 055 175 xX X = = = |= A29947CT-ND 88.00 A29947TR-ND 6,000 52.80/M | 63650-1 
-250 x .032 055 125 xX x A24742-ND 1.02 8.98 | 62409-1_ | A24742CT-ND 84.13 A24742TR-ND 6,000 50.48/M_| 62650-1 
2 -250 x .032 Tin Plated Brass -100 062 xX X A24743-ND 4.39 38.64 | 63067-1 | A24743CT-ND 172.00 A24743TR-ND | 4,000 | 103.20/M_| 63066-1 
-187” Series 
3 -187 x .020 Pre-Tin Brass 137 062 xX x = = =| — A24734CT-ND 74.80 A24734TR-ND | 10,000 50.49/M_| 62221-1 
4 -187 x .032 Tin-Plated Brass 055 125 xX X _ = —|- A24735CT-ND 55.44 A24735TR-ND | 10,000 37.43/M_| 63525-1 
-110” Series 
6 -110 x .020 Tin Brass .057 032 -.093 X X A24840-ND 2.40 21.13 | 61134-3 | — = = a -—|- 
6 -110 x .020 Tin Brass 046 062 xX X = = = |= A24747CT-ND 68.62 A24747TR-ND | 10,000 46.32/M_| 62395-1 
(Continued) 
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High Temperature Tabs (343°C to 371°C) 


AMP FASTON Tabs (Cont) 


Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
AWG Material and Finish (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.312” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27904CT-ND 18.37 76.54 137.77 A27904TR-ND 2,000 122.46/M | 63300-1 
-250” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27905CT-NDt 17.40 72.50 130.50 A27905TR-NDt | 3,000 116.00/M | 63301-1 
t Dimple instead of a hole 
Tab Adapters 
Dual Thick- Fits Tab Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | ness(Inch) |Material and Finish| (Inch) AL € Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
.250” Series Tab Adapters 
1 018 - 032 Brass 032 x _ A27890-ND 3.05 26.82 114.06 169.79 61765-1 
: : Tin Plated Brass d x = A27891-ND 2.53 22.27 94.70 140.97 61765-2 
2 _ Tin Plated Brass .032 =— _ A27892-ND 5.50 48.36 205.67 306.15 61810-2 
«187” Series Tab Adapters 
1 .013 - .020 Tin Plated Brass .020 x x A27903-ND$ 1.84 16.19 68.85 102.49 61045-2 
$ Premilled dual stock thickness 
AMP Positive Lock Mark | and Il 
6/6 Nylon Housing - UL 94V-2 
Housing Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
.250” Mark I - 1 Position 
1 Receptacle Black A24749-ND§ 2.07 18.24 77.59 115.50 520961-1 
§ Press-to-release with secondary lock 
Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulaton Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-250” Series - Mark I 
9 14-18 016 Brass/Tin _ .095-.125 A24750CT-ND 31.44 130.99 235.78 A24750TR-ND 1,500 209.58/M 154718-3 
11-13 : _ -135-.170 A24751CT-ND 32.69 136.20 245.16 A24751TR-ND 1,500 217.92/M 154717-3 
.250” Series - Mark II 
3 14-18 - Brass/Tin 032 .090-.155 A24753CT-ND 11.56 48.18 77.08 A24753TR-ND 6,000 57.81/M 63097-1 
10-12 _— : -150-.200 A24755CT-ND 15.13 63.05 100.88 A24755TR-ND 6,000 75.66/M 63239-1 
.187” Series - Mark II 
3 16-20 _- Brass/Tin .020 .090-.130 A24756CT-ND 10.27 42.78 68.44 A24756TR-ND 12,000 46.20/M 63195-1 
20-24 _ Brass/Pre-Tin .032 .060-.110 A24757CT-ND 13.80 57.51 92.02 A24757TR-ND 12,000 62.12/M 63196-2 
AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings 
Flammability Rating Insulaton Max. Dia. | Fits Tab AL @ Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Material | Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) |* Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Flag Style 
Nylon UL 94V-2 Natural 210 .250 xX X A27908-ND 1.79 15.73 66.90 99.59 1-480307-1 
1 Nylon UL 94V-2 Natural .140 or (2).110 .250 xX X A27909-ND 6.23 54.78 233.00 346.83 1-480306-1 
Nylon UL 94V-2 Natural 175 187 xX X A27911-ND 9.25 81.44 346.39 515.62 1-480487-2 
Straight Style 
.200 .250 xX X A27912-ND 1.73 15.22 64.73 96.35 1-480416-0 
2 Nylon UL 94V-2 Natural -180 .205 xX X A27913-ND 3.45 30.38 129.23 192.37 1-480418-0 
170 187 xX X A27914-ND 1.74 15.30 65.08 96.88 1-480435-0 
AMP Line Splice Connector 
Fits Tab Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Material and Finish Size (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
: Plastic Tube over Brass Tab 950 - _— A24729-ND 3.37 29.63 126.02 187.59 | 321235 
251 
Plastic Tube over Tin Plated Brass Tab x X A24730-NDt 5.07 44.64 = 189.86 282.61 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab -187 x _ A24731-ND¥ 10.24 90.13 383.33 570.61 360035-1 
t Recommended for UL applications + Flammability UL 94V-2 rating of plastic material 
A9796-ND — Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast ..........0.. 0... c cece cece cece cece nee ec esse ee eeeeneneeeaeaenenes $213.62 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices ....................0ec0eeeeeeeeee $39.05 
A9996-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies --- $66.00 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 


A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, 


Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices . 


... $41.90 


and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ... 
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AMPLI-BOND Ring Tongue 


Temperature Rating: 105°C Maximum 
Material: 
* Insulation: Vinyl 


* Terminal Body: Copper per ASTM B-152 


¢ Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 
¢ Plating: Tin per MIL-T-10727 


Stud | Dimensions | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG | Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
Straight - Fig. 1 
Be 1/2 | 875 x 1.846 298 A28023-ND 4.13 3.63 328463 
[le -§- 
Fat 1/4 | .675x.371 505 A28034-ND 5.07 4.46 322900 
@ RoHS Compliant 
TERMINYL Ring Tongue 
These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices for 
large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support applications. 
Temperature Rating: 105°C maximum Material: ¢ Insulation: Nylon * Terminal Body: (Oo [| 
ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 ae 
Stud |Dimensions —Inch| Insulation Dia.| Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No 
8 478 x 1.425 A27378-ND 1.87 1.65 | 53041 
8 10 431 x 1.402 A27379-ND 1.76 1.55 | 324043 
Red 1/4 A78 x 1.425 .256 A27380-ND 2.00 1.76 | 324082 
5/16 587 x 1.542 A27381-ND 1.90 1.67 | 324044 
3/8 587 x 1.542 A27382-ND 1.86 1.64 | 324045 
10 468 x 1.575 A27383-ND 2.20 1.93 | 324046 
6 10 .398 x 1.700 A27384-ND 2.57 2.26 | 53119-1 
Blue 1/4 500 x 1.700 314 A27385-ND 2.20 1.93 | 324047 
5/16 625 x 1.762 A27386-ND 2.20 1.93 | 324048 
3/8 625 x 1.762 A28015-ND 3.58 3.16 | 324049 
8 487 x 1.376 A27387-ND 2.85 2.51 | 331456 
10 546 x 1.812 A27388-ND 2.91 2.56 | 324111 
4 10 487 X 1.376 A27554-ND 4.45 3.92 | 1-331456-0 
Yellow 1/4 546 x 1.812 382 A27389-ND 2.66 2.34 | 324050 
5/16 679 x 1.878 A27390-ND 2.66 2.34 | 324051 
3/8 .679 x 1.878 A27391-ND 3.02 2.66 | 324052 
1/2 .679 x 1.878 A28016-ND 3.05 2.68 | 324114 
10 711 x 2.063 A28017-ND 4.31 3.79 | 328655 
2 1/4 679 x 2.045 468 A27392-ND 3.46 3.04 | 324053 
Red 5/16 711 X 2.063 A27393-ND 4.09 3.60 | 324112 
3/8 711 X 2.063 A27394-ND 3.46 3.04 | 324054 
1/0 Blue 1/4 807 x 2.426 580 A27395-ND 4.87 4.29 | 324056 
3/8 A27396-ND 471 414 | 324057 
2/0 Yellow | 3/8 926 x 2.416 610 A32019-ND 5.34 470 | 324084 


DIAMOND 
GRIP 


These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical 


€ w 


conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. Or] 
Material: ¢ Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 ° Plating: Tin per 
MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C maximum 
Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
0 140 x .464 A28038-ND 53 AT 31516 
26-22 2 140 x .464 082 A27397-ND 53 AT 31518 
4 .208 x .585 A28039-ND 53 AT 31679 
6 .250 x .679 A28040-ND 53 AT 32861 
4 .218 x .603 125 A28041-ND 55 48 31094 
6 .218 x .603 125 A27398-ND 55 A8 31096 
6 .281 x .728 125 A28042-ND 53 AT 31269 
6 281 X .728 140 A28043-ND 53 AT 31396 
29-16 8 312 X..775 125 A27399-ND 53 AT 30996 
8 1312 x.775 140 A28044-ND 53 AT 31160 
8 .281 x .728 125 A28045-ND 53 AT 31270 
8 .281 x .728 140 A28046-ND 70 62 31397 
10 1312 x.775 125 A27400-ND 55 8 30997 
10 .281 x 728 140 A27401-ND 53 AT 31398 


AMP Ring Tongue Terminals 


Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP. 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
6 .250 x .634 170 A28047-ND 70 62 32190 
16-14 8 343 x .790 170 A28048-ND 53 = .47_:|- 30927 
10 .343 x .790 -150 A28049-ND 55 A8 30993 
10 .343 x .790 170 A28050-ND 53 AT 30928 
10 .375 x 1.007 A27402-ND 74 66 31771 
12-10 1/4 531 X 1.251 .230 A28051-ND 84 74 31772 
3/8 593 x 1.345 A28052-ND 86 76 31828 
BUDGET - Ring Tongue [Opes ] 


Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
where extreme vibration and tension in the wire are not present. 


¢ Temperature Rating: 170°C maximum ¢ Material: Terminal & Splice Body: Copper 
per ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 * AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 
16-14 Stranded, 12-10 Stranded » UL Listed 


Stud Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP. 
AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x 329 A28255-ND 1.04 9.15 31423 
2: 140 x .329 A27147-ND 1.04 9.15 31425 
2 -203 x .450 A28257-ND 1.04 9.15 33695 
2 140 x .419 A28256-ND 1.04 9.15 322771 
26-22 4 -203 x .450 A27148-ND 1.04 9.15 31428 
6 -203 x .450 A27149-ND 1.04 9.15 31430 
6 .250 x .544 A28258-ND 1.50 13.16 32858 
8 .250 x .544 A28259-ND 1.04 9.15 32859 
10 .250 x .544 A28260-ND 1.04 9.15 32860 
1 .218 x 449 A28261-ND 1.31 11.53 31087 
2. .218 x 499 A28263-ND 1.31 11.53 31088 
2 182 x 446 A28262-ND 1.31 11.53 320677 
4 .218 x 449 A28265-ND 1.31 11.53 31089 
4 182 x 446 A28264-ND 2.09 18.41 36189 
4 .250 x .621 A28266-ND 1.31 11.53 322418 
5 .218 x 449 A27150-ND 1.31 11.53 31090 
6 218 x 449 A28267-ND 1.31 11.53 31091 
6 .281 x .574 A28269-ND 1.31 11.53 31264 
6 312 x 621 A28270-ND 1.31 11.53 30691 
22-16 8 312 x 621 A28273-ND 1.31 11.54 30692 
8 .281 x .574 A28272-ND 1.31 11.53 31265 
8 344 x .653 A28274-ND 1.31 11.53 32823 
10 312 x 621 A28276-ND 1.31 11.53 30693 
10 -281 x .574 A28275-ND 1.31 11.53 31266 
10 344 x .653 A28277-ND 2.97 26.12 32824 
12 312 x 621 A28278-ND 1.31 11.53 30694 
1/4 -469 x .856 A27151-ND 2.06 18.16 31172 
5/16 -469 x .856 A28281-ND 1.53 13.48 31173 
5/16 531 x .995 A28282-ND 3.16 27.78 324124 
3/8 531 x .995 A28280-ND 3.16 27.78 31498 
1/2 .713 x 1.070 A28279-ND 4.49 39.53 328970 
2 180 x .445 A28284-ND 1.31 11.53 326854 
4 -250 x .480 A28285-ND 1.31 11.53 32185 
6 -343 x .636 A28286-ND 1.31 11.53 30695 
6 -250 x .480 A28287-ND 1.31 11.53 32186 
6 2312 x 590 A28288-ND 1.31 11.53 321683 
8 -343 x 636 A28289-ND 1.31 11.53 30696 
8 312 x 590 A28290-ND 1.31 11.53 322235 
16-14 10 312 x 621 A28291-ND 1.31 11.53 51872-5 
10 343 x .636 A27152-ND 1.31 11.53 30697 
12 -469 x .855 A28292-ND 1.53 13.48 31163 
14 -468 x .730 A28293-ND 1.53 13.48 34896 
1/4 -469 x .855 A28294-ND 1.53 13.48 31164 
5/16 -469 x .855 A28295-ND 1.53 13.48 31165 
3/8 531 x .995 A28296-ND 3.16 27.78 31499 
1/2 .713 x 1.070 A28297-ND 4.49 39.53 328971 
4 .281 x .630 A28299-ND 2.07 18.20 34891 
6 .281 x .630 A28300-ND 2.07 18.20 34892 
6 375 x .765 A28301-ND 2.07 18.20 31112 
8 312 x .708 A28302-ND 2.07 18.20 34404 
8 375 x .765 A28303-ND 2.07 18.20 31113 
10 343 x .723 A28304-ND 2.07 18.20 32882 
12-10 10 375 x .765 A27153-ND 2.07 18.20 | 31114 
10 -500 x .865 A28305-ND 2.37 20.89 34964 
1/4 -500 x .865 A28307-ND 2.37 20.89 34965 
1/4 531 x 1.004 A28308-ND 2.37 20.89 31122 
5/16 531 x 1.004 A28312-ND 2.37 20.89 31123 
3/8 593 x 1.098 A28309-ND 2.37 20.89 30972 
3/8 .750 x 1.271 A28310-ND 4.76 41.92 34833 
1/2 715 x 1.102 A28306-ND 4.76 41.92 52269-1 
A9996-ND PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies .. $66.00 
A9991-ND Die Set for for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals, use with A9996-ND $43.50 
A9811-ND Crimp Tool with Die Set for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals $96.00 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit .......... . $134.84 
A31882-ND PRO-CRIMPER I! Hand Tool, 22-10AWG, with Die .. $674.18 
A31883-ND Die Set for Budget Terminal and Butt Splice, 22-10AWG, use with A9996-ND ................2.. $599.94 
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WE 


Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing AMP 
SOLISTRAND terminals and splices are specially designed Fig. ang size tials RaruNos i) uw) HartiNos 
to terminate solid and stranded wire. The barrel is completely 1/4 500 x 1.199 A27084-ND 13.46 118.47 | 31811 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 5/16 656 x 1.314 A27085-ND 13.39 117.80 33470 
afoundihe entire barraliared: 5/16 565 x 1.324 A27086-ND 18.09 159.21 | 33115 
3/8 656 x 1.314 A27087-ND 13.05 114.82 33471 
Temperature Rating: 170°C maximum 4 3/8 656 x 1.324 A27088-ND 18.03 158.62 31812 
Material: * Terminal Body: copper per ASTM B-152 1/2 1.250 x 2.090 A27089-ND 20.96 184.44 35668 
* Plating: Tin per MIL-T-10727 1/2 .875 x 1.902 A27090-ND 21.63 190.31 327175 
; vai ; 5/8 1.250 x 2.090 A27091-ND 20.98 184.44. | 35669 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 3/4 1.250 x 2.090 A27092-ND 38.09 335.17 | 35670 
7 rl aI 1/4 .890 x 1.657 A27095-ND 20.35 179.07 320138 
; Sit Biman Diol Key Erlcing iu 5/16 “890 x 1.657 A27096-ND 3175 279.44 | 35183 
Eins AAW Ga Size win RarilNos ily LOO [miRacts 3/8 890 x 1.657 A27099-ND 2036 «179.13 | 36184 
26-22 2 -140 x .419 A27000-ND 6.73 59.23 50334 2 7/6 .890 x 1.657 A27100-ND 20.59 181.20 320741 
2 182 x .446 ‘A27002-ND 2.24 19.74 322927 1/2 .890 x 1.657 A27101-ND 31.75 279.44 35185 
2 .218 x 449 A27001-ND 2.31 20.36 34103 1/2 1.250 x 2.516 A27102-ND 94.60 832.47 323291 
4 -182 x 446 A27003-ND 2.39 21.06 36467 5/8 1.250 x 2.516 A27103-ND 64.51 567.73 320754 
4 218 x .449 A0914-ND 1.75 15.43 34104 10 .625 x 1.527 A27093-ND 24.65 216.89 330301 
4 250 x 621 A28055-ND 4.48 39.42 | 323096 2 2 1/4 625 x 1.527 A27094-ND 23.44 206.31 | 320383 
6 .218 x .449 A0915-ND 1.70 14.95 34105 5/16 625 x 1.527 A27097-ND 21.20 186.54 322870 
6 .281 x .574 A27006-ND 1.70 14.95 34107 3/8 625 x 1.527 A27098-ND 23.76 209.07 321600 
6 312 x 621 A27008-ND 1.75 15.43 34110 1/4 .875 x 1.956 A27104-ND 31.24 274.89 36915 
22-16 8 .281 x .574 A0916-ND 1.70 14.95 34108 1/4 807 x 1.925 A27105-ND 32.23 283.64 321866 
8 312 x 621 A27009-ND 1.70 14.95 34111 5/16 .875 x 1.956 A27106-ND 31.24 274.89 36916 
10 281 x 574 A0917-ND 1.70 14.95 34109 5/16 807 x 1.925 A27107-ND 32.23 283.64 321867 
10 312 x 621 A27012-ND 4.75 15.43 34112 3/8 .875 x 1.956 A27108-ND 35.57 313.00 36917 
10 344 x .653 A27015-ND 3.16 27.82 323087 1/0 3/8 807 x 1.925 A27109-ND 32.23 283.64 321868 
1/4 -469 x .856 A0918-ND 1.99 17.48 34113 7/6 .875 x 1.956 A27110-ND 52.45 461.59 36918 
1/2 .713 x 1.070 A27019-ND 5.10 44.89 329966 1/2 .875 x 1.956 A27111-ND 32.23 283.64 36919 
Bb 69 x 856 A0919-ND 2.05 18.03 | a4114 1/2 1.265 x 2.678 A27112-ND 62.67 551.50 | 322291 
3/8 ‘51 x 995 0920-ND ott 1858 | 34115 : 5/8 1.265 x 2.678 A27113-ND 63.42 558.08 | 320744 
j 4 950 x 480 A27020-ND 185 16.28 34119 3/4 1.265 x 2.678 A27114-ND 63.42 558.08 320748 
6 “343 x 636 A27021-ND 170 14.95 | 34121 1/4 “946 x 2.000 A27115-ND 39.46 347.28 | 36921 
6 050 x.480 A0921-ND 170 4495 | 34120 5/16 926 x 1.930 A27116-ND 40.72 368.32 | 321870 
6 “312 x 590 427023-ND 175 1543 | a21684 5/16 946 x 2.000 AQ7117-ND 39.46 37.28 | 36922 
8 343 x .636 A0922-ND 1.70 14.95 | 34122 210 i an x aap ia ene ate ee ay 
8 343 x .723 A27154-ND¥ 3.97 34.93 35432 eae - - 
ae ee e | ue so. ele 
10 343 x .636 A0923-ND 1.70 14.95 34123 2 : ¥ f ; 
10 312 7 669 ‘A27028-ND 234 20.36 320093 5/8 1.270 x 2.671 A27122-ND 90.25 794.23 322224 
dels 10 343 x .723 A27155-ND¥$ 3.31 29.11 34567 3/0 5/8 1.270 x 2.699 A27129-ND 102.67 903.50 322222 
1/4 469 x .855 A0924-ND 1.99 17.48 34124 5/16 1.020 x 2.112 A27123-ND 72.36 636.81 321874 
1/4 .500 x .865 A27157-ND¥$ 4.32 38.03 35775 3/8 1.020 x 2.112 A27124-ND 46.39 408.21 321875 
1/2 750 x 1.184 A27031-ND 5.10 44.89 50981 9 3/0 3/8 1.082 x 2.143 A27125-ND 47.95 421.99 36927 
1/2 .750 x 1.271 A27160-ND¥ 7.35 64.71 321165 TAG 1.020 x 2.112 A27126-ND 72.36 636.81 321876 
5/16 469 x .855 ‘A0925-ND 2.05 18.03 34125 1/2 1.082 x 2.143 A27127-ND 74.81 658.29 36929 
5/16 500 x 865 ‘A27158-NDE 7.90 73.40 35776 1/2 1.020 x 2.112 A27128-ND 72.36 636.81 321877 
3/8 531 x .995 A0152-ND 2.52 29.14 34126 1 4/0 5/8 1.275 x 2.732 A27136-ND 141.69 1246.88 322227 
3/8 750 x 1.271 A27159-ND$ 7.27 63.96 327732 3/4 1.275 x 2.732 A27137-ND 146.20 1286.57 322228 
10 Hot x. 739 A27032-ND 3.16 27.85 | 34484 5/16 1.150 x 2.537 A27130-ND 72.25 635.77 | 321271 
2 | 14-42 10 312 x .685 A27033-ND 3.54 31.42 | 321828 3/8 1.150 x 2.206 A27131-ND 53.02 466.60 | 36932 
3/8 687 x 1.120 A27034-ND 8.95 7877 | 34486 4/0 3/8 1.087 x 2.178 A27132-ND 55.71 490.22 | 321878 
q 281 x 630 A27035-ND 24d 2144 300447 1/2 1.087 x 2.178 A27133-ND 86.90 764.74 321880 
1/2 1.150 x 2.206 A27134-ND 49.49 435.50 36934 
8 eee AOSCEND, oa 22.12 | 36476 5/8 1.150 x 2.206 A27135-ND 7966 701.01 | 36935 
6 .375 x .765 A27036-ND 2.97 26.11 33456 - ~ ~ - 
8 “312x708 A97038-ND ar pooa | 392454 250-300 | 38 1.435 x 2.602 A27138-ND 145.37 1279.26 | 322252 
a_| _s75x.7e [aa ee 2 | wow | Te | tassx2sn | Aaron ta3r 127026. | azzas4 
i pte TOON ae a ae 300-350 1/2 1545 ; 267t A27141-ND 142.14 7250.82 322259 
10 .375 x .765 A0928-ND 2.53 22.24 33457 7 : 2 * : 
10 375 x 808 ‘A27042-ND 7.07 62.24 31805 McM 1/2 1.545 x 3.422 A28760-ND 230.78 2030.89 322764 
12-10 10 500 x .865 A27043-ND 4.23 37.20 35771 400 3/8 1.749 x 2.790 A27142-ND 136.42 1200.54 322262 
1/4 500 x .865 A27045-ND 2.73 24.01 35772 MCM 1/2 1.749 x 2.790 A27143-ND 228.09 2007.17 322264 
14 531 x 1.004 ‘A0929-ND 2.80 24.63 | 33458 500-600 | 38 2.015 x 3.187 A27144-ND 347.44 3057.47 | 322267 
5/16 531 x 1.004 A0930-ND 2.89 25.41 33459 MCM 1/2 2.015 x 3.187 A27145-ND 499.08 4391.87 322269 
3/8 593 x 1.098 A0931-ND 2.89 25.41 33220 1/2 2.015 x 4.176 A27146-ND 586.66 5162.62 322773 
1/2 750 x 1.274 A27049-ND 5.38 47.32. | 35135 Heavy Duty 
1/2 1.250 x 1.896 A27050-ND 21.04 185.19 320763 
5/8 1.250 x 1.896 A27051-ND 21.04 185.19 | 320764 Cut Tape and Tape and Reel Product 
1 1.250 x 1.896 A27052-ND 41.11 361.78 1-320765-0 cal piamiacn GREK eaiTaasiPrial Tape & Realy TD 
u im. Inc! igi-Key ut Tape Pricing ape & Ree 
8 406 x .949 A27053-ND 6.32 55.65 324061 r ; — 
aE ee eee 
10 469 x .933 A27055-ND 6.13 53.93 33460 0x x = ; Q i é i 
10 406 : 949 ‘A27057-ND 6.32 55.65 31807 6 -218x .449 | AOQ15CT-ND - 162.83 | 5,000 | 130.26/M | 2-34105-2 
1 1/4 “469 933 ‘A27059-ND 6.49 57.08 33461 22-16 6 -281 x .574 | A27006CT-ND _ 136.75 | 5,000 | 109.40/M | 2-34107-2 
a “ : 10 312 x 621 A27012CT-ND = 141.10 | 5,000 | 112.88/M | 2-34112-2 
8 1/4 594 x 1.168 A27061-ND 8.39 73.82 35247 1/4 469 x .856 | A0918CT-ND - 156.13 | 5,000 | 124.90/M | 2-34113-2 
5/16 594 x 1.168 A27062-ND 8.39 73.82 | 33462 6 | .250x.480 | A0921CT-ND — 273.50 | 5,000 | 218.80/M | 2-34120-1 
5/16 562 x 1.074 A27063-ND 6.79 59.79 | 31808 1 8 | .343x.636 | A0922CT-ND — 136.75 | 5,000 | 109.40/m | 2-34122-1 
3/8 594 x 1.168 A27064-ND 8.66 76.17 33463 16-14 8 -312x 590 | A27025CT-ND - 184.95 | 5,000 | 147.96/M | 2-324955-1 
1/2 1.250 x 1.965 A27065-ND 24.24 213.27 35664 10 -343 x.723 | A27155CT-ND 282.36 513.38 | 2,500 | 410.70/M | 2-34567-1 
5/8 1.250 x 1.965 A27066-ND 27.40 241.14 35665 10 -343 x 636 | A0923CT-ND. =_ 136.75 | 5,000 | 109.40/M | 2-34123-1 
a wo | ¢| ce (ogame eas ea tees 
10 625 x 1.246 A27069-ND 9.13 80.38 33464 U0 x i : 3 i % 7 
10 ABB x 1.168 ‘A27070-ND 9.43 82.94 321298 1/4 -531x 1.004 | A0929CT-ND 117.34 213.35 | 2,500 | 170.68/M | 2-33458-3 
1/4 625 x 1.246 A27071-ND 7.09 62.37 33465 t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
6 1/4 468 x 1.168 A27073-ND 9.67 85.09 321598 
5/16 625 x 1.246 A27074-ND 9.67 85.09 | 33466 Tools 
2 875 x 1.840 A27077-ND 16.38 144.15 | 320344 A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except flag tongue terminals)...............:cccccssseeeeeeeeseee $298.50 
Ve 1.250 x 2.033 A27078-ND 38.63 339.97 | 36808 A9996-ND —_ PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies . $66.00 
5/8 1,260 x 2.088 ean 17.46 158.68: | 36809 A9813-ND _Die Set for Uninsulated Terminals, use with A9996 $94.50 
34 1.250 x 2.033 SBAo i) S144 274.04 | 36810 A9812-ND Crimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set. $118.50 
10 656 x 1.314 A27081-ND 13.05 114.82 | 33468 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices . $41.90 
4 10 500 x 1.199 A27082-ND 13.46 118.47 | 33114 A30574-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
1/4 656 x 1.314 A27083-ND 13.39 117.80 33469 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals .... . $93.63 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 373 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Solistrand Terminals and Splices 


SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 
Temperature Rating: 170°C maximum Material: 
¢ Terminal Body: copper per ASTM B-152 » Plating: 
Tin per MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Temp- 
erature Rating: 343°C Material: * Terminal and 
Splice Body: Copper per QQ-C-576 » Plating: Nickel 


per QQ-N-290 ¢ Metallic Sleeve: Nickel/Silver per 
QQ-C-585 
Parallel Splices: Material: » Splice Body: Copper per Parallel Splice A- Standard B - Sight Hole 
ASTMB-152 
Flag Ring Tongue Terminals Parallel Splices 
Stud | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP Wire Dimension - Inch Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 1 Part No. Fig. Size Length Part No. 10 100 Part No. 
8 ‘A28056-ND “Bt 71 | 325069 22-16 AWG 301 A27193-ND 7.43 72.56 | 34130 
16-14 40 312 x 579 RO7177-ND 20 63 | 300819 16-14 AWG 301 A27194-ND 1.43 1256 | 34137 
: 12-10 AWG 343 A27195-ND 1.82 1598 | 34138 
1 6 reat 88 aB7 “| #86269 8 AWG 375 A27196-ND 357 31.42 | 343te 
8 A27178-ND 1.01 89 | 36270 : i : ‘ 
12-10 375 x .702 i 6 AWG 437 A27197-ND 6.08 53.50 | 34319 
10 A27179-ND 72 63 | 36271 
i 4AWG 53t A27198-ND 9.42 82.93 | 34320 
1/4 A28058-ND 97 85 | 36272 
2 AWG 640 A27199-ND 15.08 132.70 | 35187 
10 500 x.791 A28059-ND 4.56 401 | 321051 i 
7 1/0 AWG 734 A27200-ND 1995 17554 | 36946 
2 8 10 500 x .918 A28060-ND 3.55 313 | 321441 2/0 AWG 734 A27201-ND 093 «© taais | 36048 
1/4 609 x 1.130 A28061-ND 4.22 3.71__| 322727 : : j 
a FO aat Teed 7 oO 3/0 AWG 749 A27202-ND 26.75 235.44 _| 36909 
p Xu | a _ 
1 4/0 AWG 765 A27203-ND 31.28 275.23 | 36951 
6 14 500 x 960 A27181-ND 5.20 4.58 | 321576 250-300 MCM 1.062 A27204-ND 75.33 662.93 | 322275 
2 3/8 625 x 1.200 A27182-ND 5.80 5.11__| 322204 300-350 MCM 4.124 A27205-ND 8213 722.78 | 322276 
10 546 x 1.048 A27183-ND 3.43 3.02] 321059 400 MCM 4.249 A27206-ND 108.58 955.55 | 322277 
4 1/4 546 x 1.048 A27184-ND 3.43 3.02__| 321275 500-600 MCM 1.421 A27566-ND 156.26 1375.08 | 322278 
2 5/16 | _.685x 1.278 A27185-ND 3.25 2.86 | 321060 
10 A27186-ND 3.82 3.36 | 321063 i i 
2 2 1/4 713 x 1.437 A27187-ND 6.55 5.77 | 321201 Uninsulated Ring Tongue 
5/16 A27188-ND 3.28 2.89 | 321064 Stud [Dimension - Inch] Insulation Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxL Support For Part No. 10 100 | Part No. 
Slotted Ring Tongue 4 | 218x603 105 ~ 140 A27403-ND 1.07 94 | 322363 
6 | .281x.728 105~.140 | A27404-ND 1.66 1.46 | 323199 
Stud | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 6 .282 x 574 Non-Insulation A28053-ND 44 39 | 323219 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 1 Part No. 22-16 6 .218 x 449 Non-Insulation A27405-ND 7 42 | 322797 
8 | .281x.574 | Non-Insulation | A27406-ND 48 42 | 322798 
3 22-16 4 182 x 425 A28614-ND 29 26 | 821288 10 | 281x728 105~.140 | A27407-ND 1.07 ‘94 | 322366 
: 8 10 | .281x.574 | Non-Insulation | A27408-ND 48 42_| 322799 
Spade Terminals teia | io | 343x800 140~.195 | A27409-ND 174 1.53 | 322375 
343 x.636 | Non-Insulation | A27410-ND 54 48_| 322695 
Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP 8 | .375x.760 | Non-Insulation | A27411-ND 81 71 | 323061 
Fig. Stud Size WxL Part No. 10 100 Part No. 42-10 10 .375 x 1.007 .150 ~ .250 A27412-ND 2.07 1.82 | 325154 
eae AWG 10 | .375x.760 | Non-Insulation | A27413-ND 81 71 | 323062 
z 1/4 | .531x1.004 | Non-Insulation | A27414-ND 1.03 ‘91 | 323063 
2 182 x 504 A0932-ND 270 2372 | 53555-1 
4 218 x.451 A09000-ND 319 28.09 | 321463 : : 
; 6 "297 x 530 A09001-ND" 170 © 14.95 | 36195 Uninsulated Splices 
6 250 x 623 A0933-ND' 168 14.77 | 323127 — , 
8 ‘375 x 685 A0934-ND 365 32.16 | 34117 ; Length Digi-Key Price Each AMP 
10 375 x .685 A0935-ND 1.70 14.95 | 34118 fia. AWG pet Fatt No. u im Fatt No. 
2 182 x 504 ‘A0939-ND 496 43.62 | 324605 00-16 : 4 / : 
6 296 x 514 A0940-ND2 478 42.09 | 320749 10 301 A27488-ND 46 AV 323030 
5 6 250 x 514 A09006-ND1 438 38.56 | 323136 9 16-14 572 A27489-ND 62 55 323795 
8 296 x 514 A0941-ND! 438 38.57 ‘| 52730 10 301 A27490-ND 46 AV 323794 
8 416 x 607 A09007-ND2 2.04 17.93 | 323124 9 567 A28054-ND 92 81 323755 
4 03x 576 A0943-ND OO AT BST 10 12-10 333 A27491-ND 56 49) 323754 
8 8 ‘244 x 637 A09005-ND 314 27.63 | 53831-1 10 333 A29335-ND* 1.23 1.09 | 323672 
sos : : 10 16-14 “301 ‘A29336-ND* 1.04 92 | 322347 
16-14 AWG 
6 297 x 530 A09002-ND 170 1495 | 322996 i 
6 244 x 623 A27163-ND 381 33.54 | 330827 Butt Splices 
4 8 “385 x .685 A09003-ND 433 38.08 | 34128 i Ta "I 
10 "385 x 764 A27164-ND 224 19.74 ‘| 33219 , tia pengt DisiiKey Breiny Gl 
Fig. Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
10 385 x .685 A09004-ND 275 24.17‘ | 34129 
26-22 AWG 385 A09010-ND 250 22.02 | 321198 
6 A09008-ND 468 41.17 | 320855 11C E : 
24-20 AWG 490 A09011-ND 274 2410 | 324001 
5 8 294 x 514 A0942-ND 1.84 16.23 | 320856 4 
TIA A0951-ND 2.37 20.90 | 31818 
10 A09009-ND 3.61 34.73 | 320857 22-16 AWG 578 ‘ 
118 A09012-ND 3.57 31.43 | 330367 
6 8 375 x 637 A0946-ND 221 19.42 | 53124-1 TA 567 40952-ND 3509202 131819 
12-10 AWG 11B 567 A09014-ND 3.95 34.72 | 330368 
6 282x631 0936-ND 339 20.80 | 322451 116 16-14 AWG 591 A27207-ND 344 30.26 | 322459 
rt 8 406 x .772 A0937-ND 4.40 38.75 | 32995 11C 591 A09013-ND 4.32 38.00 327025 
10 406 x .772 A27165-ND 2.44 21.44 | 33479 11¢ 529 A29337-ND* 13.24 116.54 323878 
10 375x772 A0938-ND 405 _35.67__| 35495 118 14-12 AWG 690 A27209-ND 458 40.31 321280 
6 250 x 636 A0948-ND 3.06 26.92 | 53126-7 TA 565 A0953-ND 343 30.22 | 32151 
ig 8 375 x 729 A0949-ND 4.07 36.78 | 53127-1 48 42-10 AWG 567 A09015-ND 4.05 35.63 | 330369 
11C 765 A27210-ND 5.23 46.03 | 324893 
HC 703 A29338-ND* 26.53 233.50 | 323698 
12-10 AWG TIA aAWe “827 A27211-ND 8.02 70.60 | 34321 
6 206 x .694 A28062-ND 354 31.12 | 324578 11B A27212-ND 8.59 75.56 36906 
5 8 416 x .694 A27175-ND 6.48 57.05 | 323143 T1A 6 AWG 1.015 A27213-ND 12.40 109.14 34322 
10 416 x .694 A28063-ND 3.54 31.12 | 323144 11B A27214-ND 18.14 159.61 36886 
; ; THA TAWG 1140 A27215-ND 24.27 213.59 | 34323 
Short; 2 Long TIA awe 1.265 A27216-ND 45.67 401.93 | 35189 
ks 118 : A27217-ND 60.42 531.67 | 322246 
Short Spring Spade Tongue 1/0 AWG TAT2 A27218-ND 54.20 476.92 | 36957 
2/0 AWG 1.437 A27219-ND 64.25 565.40 | 36958 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing] Tape & Reelt 11D 3/0 AWG 1.480 A27220-ND 76.52 673.40 36959 
Fig. | Size| WxL | PartNo. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 4/0 AWG 1.484 A27221-ND 66.67 586.68 36960 
CG AWG 250-300 MCM 2.093 A27222-ND 153.31 1349.16 | 322279 
6 | 6 | 250x576 | A0944-ND 30.27 _[ A0944CT-ND — 177.00 | 5,000 [136.807 * High Temperature 
16-14 AWG T 
ools 
5 | 6 |-280x.576 | A0945-ND 23.20 | AO945CT-ND —~ 171.00 | 5,000 ]136.80/M ss 
10 | .406 x .685 | A0947-ND 23 .20 | A0947CT-ND — 171.00 | 5,000 |136.80/M A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except Flag Tongue Terminals) .................000seeseeeeeeee eee $298.50 
12-10 AWG A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Too! without Dies .. $66.00 
A9813-ND Die Set for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG, use with A9996-N| .. $94.50 
8 | 312x.729 | A27170-ND a. 627 = =) — = ; vist ; : 
012 [see (ee 3 [igre re ee ae noe ge RS 
40 | .312x.777 | A28064-ND 31.27 | A28064CT-ND 127.01 230.93 | 2,500 |184.74/M l » 22- , i $41. 
x * A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. and Tab-Lok FASTON Flag Terminals. . .. $93.63 


374 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics AMP Machine Applied Terminations 


Authorized Distributor 


Stud Wire Insulation Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | Size AWG Diameter (Inch) | Material/Finish Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ring, Insulation Support 
#6 22-18 Brass/Tin A29864CT-ND 8.98 41.14 74.80 A29864TR-ND 20,000 40.40/M 40697 
#8 22-18 Brass/Tin A29865CT-ND 11.36 52.06 94.65 A29865TR-ND 10,000 51.12/M 40698 
#8 18-14 Brass/Tin A29866CT-ND 11.75 53.87 97.95 A29866TR-ND 11,000 52.90/M 40724 
#10 18-14 Brass/Tin A29867CT-ND 13.00 59.58 108.33 A29867TR-ND 11,000 58.50/M 40725 
5/16 22-18 Brass/Tin A29868CT-ND 19.85 90.98 165.43 A29868TR-ND 10,000 132.34/M 41013 
#10 12-10 Brass/Tin A29869CT-ND 25.77 118.11 214.75 A29869TR-ND 3,000 171.80/M 41124 
#8 18-14 Brass/Tin A29870CT-ND 10.84 49.69 90.35 A29870TR-ND 12,500 48.79/M 41332 
#10 18-14 Brass/Tin A29871CT-ND 9.38 43.01 78.20 A29871TR-ND 12,500 42.23/M 41333 
156 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29872CT-ND 9.64 44.17 80.30 A29872TR-ND 25,000 43.37/M 41472 
#6 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29873CT-ND 8.67 39.74 72.25 A29873TR-ND 7,500 43.36/M 41580 
#8 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29874CT-ND 8.85 40.55 73.73 A29874TR-ND 15,000 44.24/M 41581 
1/4 22-18 0.07-0.1 Brass/Tin A29875CT-ND 15.87 72.75 132.28 A29875TR-ND 6,000 79.37/M 41711 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass A29876CT-ND 10.90 49.94 90.80 A29876TR-ND 20,000 49.04/M 42036-2 
#6 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29877CT-ND 8.98 41.14 74.80 A29877TR-ND 20,000 40.40/M 42037 
#8 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29878CT-ND 8.43 38.62 70.23 A29878TR-ND 20,000 37.93/M 42037-1 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29879CT-ND 8.43 38.62 70.23 A29879TR-ND 20,000 37.93/M 42037-2 
il #8 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29880CT-ND 9.97 45.68 83.05 A29880TR-ND 20,000 44.85/M 42508-2 
#4 26-22 0.04-0.06 Brass/Tin A29881CT-ND 6.93 31.76 57.75 A29881TR-ND 20,000 31.19/M 42547-2 
.257 16-14 0.12-0.18 Brass A29882CT-ND 19.19 87.95 159.90 A29882TR-ND 4,000 95.94/M 42751-1 
323 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29883CT-ND 18.90 86.64 157.53 A29883TR-ND 4,000 94.52/M 42752-2 
142 26-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29884CT-ND 8.14 37.32 67.85 A29884TR-ND 12,000 36.64/M 60123-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29885CT-ND 14.87 68.17 123.95 A29885TR-ND 11,000 66.94/M 60433-2 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29886CT-ND 9.43 43.22 78.58 A29886TR-ND 20,000 42.44/M 60553-1 
1/4 18-14 Brass/Tin A29887CT-ND 11.01 50.45 91.73 A29887TR-ND 11,000 49.54/M 60625-1 
#6 18-14 Brass/Tin A29888CT-ND 8.45 38.72 70.40 A29888TR-ND 12,000 42.24/M 60770-2 
#8 18-14 Brass A29889CT-ND 6.23 28.56 51.93 A29889TR-ND 6,000 31.16/M 60771-1 
#8 18-14 Brass/Tin A29890CT-ND 6.75 30.95 56.28 A29890TR-ND 12,000 30.39/M 60771-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29891CT-ND 6.12 28.04 50.98 A29891TR-ND 12,000 27.53/M 60772-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29892CT-ND 5.98 27.40 49.83 A29892TR-ND 8,000 29.90/M 60772-3 
3/8 16-14 Brass/Tin A29893CT-ND 41.89 192.01 349.10 A29893TR-ND 2,500 279.28/M 61336-1 
#4 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29894CT-ND 9.64 44.17 80.30 A29894TR-ND 25,000 43.37/M 61386-1 
.094 26-24 0.035-0.065 Brass A29895CT-ND 3.25 14.89 27.08 A29895TR-ND 50,000 13.54/M 61653-1 
1/4 18-14 0.085-0.12 Brass/Tin A29897CT-ND 18.92 86.72 157.68 A29897TR-ND 3,000 126.14/M 485029-1 
177 22-16 0.105 Brass A29896CT-ND 13.77 63.10 114.73 A29896TR-ND 6,000 68.84/M 350509-1 
181 22-16 0.1-0.14 Steel/Tin A29898CT-ND 12.40 56.83 103.33 A29898TR-ND 5,000 82.66/M 61556-1 
#8 16-12 0.13-0.17 Brass A29899CT-ND 9.00 41.26 75.03 A29899TR-ND 9,000 45.02/M 61624-1 
#6 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29900CT-ND 7.48 34.29 62.35 A29900TR-ND 9,000 37.41/M 61793-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29901CT-ND 6.48 29.71 54.03 A29901TR-ND 9,000 32.42/M 61794-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Brass A29902CT-ND 8.97 41.10 74.73 A29902TR-ND 9,000 44.84/M 61794-4 
2 #10 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29903CT-ND 6.48 29.71 54.03 A29903TR-ND 9,000 32.42/M 61795-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Brass/Tin A29904CT-ND 9.33 42.75 77.73 A29904TR-ND 9,000 46.64/M 61795-3 
#10 12-10 0.125-0.22 Steel/Tin A29905CT-ND 14.01 64.23 116.78 A29905TR-ND 1,800 93.43/M 62613-2 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel A29906CT-ND 9.25 42.38 77.05 A29906TR-ND 6,000 46.23/M 640051-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Steel A29907CT-ND 8.96 41.07 74.68 A29907TR-ND 6,000 44.81/M 640052-1 
#8 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29908CT-ND 7.54 34.55 62.83 A29908TR-ND 9,000 37.70/M 640204-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Tin A31703CT-ND 7.06 32.37 58.85 A31703TR-ND 15,000 31.78/M 640271-3 
Ring, Non-Insulation Support 
#8 18-14 = Brass A29910CT-ND 6.94 31.82 57.85 A29910TR-ND 20,000 31.24/M 34812 
3 #10 12-10 = Brass/Tin A29911CT-ND 16.98 77.84 141.53 A29911TR-ND 8,000 84.92/M 40524 
-096 22-20 0.05-0.065 Brass/Tin A29912CT-ND 7.36 33.72 61.30 A29912TR-ND 25,000 33.11/M 41376 
Fork, Insulation Support 
#6 20-16 0.09-0.13 Brass/Tin A29913CT-ND 10.04 45.99 83.63 A29913TR-ND 15,000 45.16/M 40763 
#10 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29914CT-ND 11.20 51.33 93.33 A29914TR-ND 15,000 50.40/M 41590 
4 #6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29915CT-ND 8.14 37.32 67.85 A29915TR-ND 25,000 36.64/M 60445-2 
#10 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29916CT-ND 8.34 38.23 69.50 A29916TR-ND 20,000 37.53/M 60501-1 
#6 18-14 0.13-0.18 Brass/Tin A29917CT-ND 12.36 56.65 103.00 A29917TR-ND 12,000 55.62/M 60725-1 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass A29919CT-ND 7.64 35.01 63.65 A29919TR-ND 6,000 38.19/M 60775-1 
Fork, Non-Insulation Support 
#8 12-10 i Brass/Tin A29920CT-ND 18.13 83.11 151.10 A29920TR-ND 8,000 90.66/M 42113-2 
5 #5 20-18 0.065-0.08 Brass/Tin A29921CT-ND 10.21 46.78 85.05 A29921TR-ND 20,000 45.93/M 42339-2 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass A29922CT-ND 4.44 20.34 36.98 A29922TR-ND 28,000 19.97/M 61498-1 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass/Tin A29923CT-ND 5.63 25.80 46.90 A29923TR-ND 28,000 25.33/M 61498-2 
Splices Non-Insulation 
Wire Range Stock Wire Size Length i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Min./Max. (mm2) Thickness (Inch) (CMA) Material | (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.64/4.2 020 3232-8282 Brass 152 A29924CT-ND 5.69 26.07 47.40 A29924TR-ND 20,000 25.60/M 40509 
1.52/4.28 020 4000-9000 Brass 255 A29925CT-ND 6.75 30.95 56.28 A29925TR-ND 2,500 45.02/M 485043-1 
6 -61/1.32 020 1200-2600 Brass 188 A29926CT-ND 4.76 21.81 39.65 A29926TR-ND 12,000 21.42/M 60372-1 
2.03/5.07 025 4000-10000 Brass 250 A29928CT-ND 7.30 33.45 60.83 A29928TR-ND 12,500 32.85/M 62357-1 
-20/.81 -016 400-1600 Brass -110 A29929CT-ND 5.73 26.26 47.75 A29929TR-ND 20,000 25.79/M 62759-1 
Shur-Plug Terminals and Receptacles 
Mating Wire Stock Insulation Size | Material/ Mating Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig.| Angle AWG_|Thick. (Inch) Min./Max. Finish Diameter (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Oty. Pricing Part No. 
Terminals 
Straight | 18-14 .018 -120/.175 Brass/Tin -180 A29930CT-ND 9.08 41.62 75.68 A29930TR-ND 6,000 45.41/M 60660-1 
7 | Straight | 18-14 018 -085/.125 Brass/Tin 156 A29931CT-ND 15.66 71.79 130.53 A29931TR-ND 7,000 78.32/M 60766-2 
Straight | 14-10 .018 N/A Brass/Tin 180 A29939CT-ND 12.75 58.42 106.23 A29939TR-ND 4,000 63.74/M 42865-3 
Receptacles 
8 Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass/Tin -156 A29932CT-ND 11.33 51.92 94.40 A29932TR-ND 6,000 56.64/M 42142-1 
Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass -156 A29933CT-ND 14.72 67.44 122.63 A29933TR-ND 6,000 73.58/M 42142-2 
9 | Rt. Angle | 20-16 .016 -100/.140 Brass -156 A29934CT-ND 20.82 95.43 173.50 A29934TR-ND 2,500 138.80/M 60017-3 
PCB Faston Tabs 
Mating Tab Mating Tab Material/ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Angle Width (Inch) Thickness (Inch) Finish Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Straight 187 020 Brass/Tin A29937CT-ND 6.71 30.75 55.90 A29937TR-ND 16,000 30.19/M 63823-1 
Straight 250 032 Brass/Tin A29938CT-ND 6.77 31.05 56.45 A29938TR-ND 10,000 30.49/M 63824-1 
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Amphenol* 
Industrial 


RADSOK® Technology 


Insert Patterns 
(Front face of pin insert shown. Drawings not to scale.) 


Contact 
22-1 24-9 20-19 
16-12 ee a © 
ee v @® 
SNA OC 
1#4 148 248 2H4 348 
A B D A A 


RADSOK Advantages: Low contact resistance * Low milli-volt drop performance * Higher current capacity 
with minimized temperature rise ¢ Reliability under vibration and shock ¢ Contacts will handle up to 150% 
higher amperages than standard contacts * Contacts are stocked in size 8 (69 amps) and size 4 (120 amps). 
Also available in size 12 (35 amps), size 0 (250 amps) and sizes 2/0 - 4/0 (500 amps) AC Series with 
RADSOK: ° Single key/keyway shell polarization * Threaded coupling * Machined contacts »* Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Black zinc alloy finish GT Series with RADSOK « Audible, tactile 
and visual indication of full coupling »* Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C UL recognized » Black zinc cobalt finish Amphe®-GTR Reverse Bayonet Series * Compression 
(setscrew) wire termination * UL/CUL 1977/1682/817 recognized * Quick positive coupling » Audible, tactile 
and visual indication of full coupling * Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Shell | No. of Shell | No. of 
Size Insert| Con- Dimensions Size Insert} Con- Dimensions 
Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. | Size |Description) A B C | Part No. 1 10 Fig.| ment No. | Size |Description A B C_ | Part No. il 10 
AC (5015) Series with RADSOK 3 | 22-22 | 4/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-22P(025)-ND 4079 33.48 
‘ es 2 baer ae He als ee 3 | 32-17 | 4/4 | Receptacle | 2.244 0.947 0.157 | GTC03032-17P(025)-ND 38.30 31.43 
S eceptacle | 1.25 5 251 - 5)- A 7. 7 a a 
1 | 20-19 | 3/8 | Receptacle | 1.156 1.582 1.125 Cn 29.40 20.58 fi a 7 7 ae se ee a es een - Rens he 
2] 187 | 18 Plug | 1.333 2.596 0.625 | ACCO6E18-7R(025)-ND 38.06 26.65 a7 | a ua ; ; 87 BU/SInnS) (25) 28.57 & 
2) 221 | 28 | Plug | 1588 2.654 0.750 | ACCO6E22-1R(025)-ND 35.98 2944) | 5) 16 | — | PlugCap | 1.169 0.945 — | 10-580903-16Y-ND $3.33 27.35 
2| 20-19 | 3/8 Plug 1.461 2.654 0.750 | ACCO6E20-19R(025)-ND 38.38 31.49| | § 16 —_|Recept. Cap] 1.280 0.700 _— _| 10-580902-16Y-ND 33.66__27.62 
1] 16-12 | 1/4 | Receptacle | 0.969 1.582 0.875 | ACCO2E16-12P(025)-ND 1649 10.56 5 18 — | PlugCap | 1.303 0.945 — | 10-580903-18Y-ND 26.80 21.85 
1 | 24-9 | 2/4 | Receptacle | 1.375 1.581 1.375 | ACCO2E24-9P(025)-ND 2146 15.03; | 6 | 18 —_|Recept.Cap| 1.457 0.900 _— _| 10-580902-18Y-ND 31.96 26.23 
1 28-6 3/4 | Receptacle | 1.562 1.581 1.625 | ACC02E28-6P(025)-ND 28.86 20.21 5 20 = PlugCap | 1.437 1.260 — _ | 10-580903-20Y-ND 41.18 33.80 
2] 16-12 | 1/4 Plug | 1.250 2.524 0.531 | ACCOGE16-12R(025)-ND 4087  3354| | 6] 20 — |Recept.Cap| 1.594 0.900 — | 10-580902-20Y-ND 41.40 33.78 
2} 24-9 | 2/4 Plug | 1.715 2.885 0.938 | ACCO6E24-9R(025)-ND 55.17 45.63) [5] 94 —T Plug can | 4701 4.260 — | 10-580903-24V-ND 40.93 33.59 
ae] Renpaak 1250 070 |e mse nae] {2 | “4 | — [Rece.crp| 12st oso — [RSIS a 
1 | 32-17 | 4/4 | Receptacle | 1.750 1.581 1.875 | ACCO2E32-17P(025)-ND 36.39 2986) (5 | 28 | — | PlugCap | 1.920 1.260 — | 10-580903-28Y-ND $9.27 32.23 
2| 22-22 | 4/8 Plug | 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-22R(025)-ND 5667 46.87; | 5 | 32 — | PlugCap | 2.193 1.260  — | 10-580903-32Y-ND 41.20 33.81 
2| 32-17 | 4/4 Plug | 2.209 2.943 1.250 | ACCO6E32-17R(025)-ND 9181 78.69; | 6 | 32 —__|Recept.Cap| 2.382 0.900 — _ | 10-580902-32Y-ND 41.20 33.81 
GT Series with RADSOK Amphe®-GTR Reverse Bayonet 
3] 187 | 1/8 | Receptacle | 1.378 0.907 0.157 | GTCO3018-7P(025)-ND 2446 1713| |7) — | 4/4 Plug | 2.626 4.829 0.582 | GTOGPCM32-ARS-30(29R)-ND 125.58 107.12 
3| 22-1 | 2/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | @TC03022-1P(025)-ND 3090 25.19] |7} — | 4/4 Plug | 2.626 4.829 0.759 | GTOGPCM32-ARS-40(29R)-ND 125.58 107.12 
3 20-19 3/8 | Receptacle | 1.496 0.907 0.157 | GTC03020-19P(025)-ND 34.85 28.60 7 ai 4/4 Plug 2.626 4.829 0.905 | GTO6PCM32-ARS-50(29)-ND 125.58 107.12 
‘ hy He el eee ioe ee ee ae ee 7} — | 4/4 Plug | 2.626 4.829 1.185 | GTO6PCM32-ARS-70(290S)-ND 125.58 107.12 
~ ug 697 4: 625 E 5)- 755 ; TARBEARI 
i liobediee| aa ug | is71 ago 0605 (eget ese taenegea ooo coos) LS} | 4/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | @TO30PCM32-ARP-B0-ND 51.32 42.45 
3 | 1642 | 1/4 | Receptacle | 1.280 0.846 0.126 | GTC03016-12P(025)-ND 43.07 36.14] |! 5/4 | Plug | 2.626 4.820 0.787 eae ae ee 
3| 24-9 | 2/4 | Receptacle | 1.752 0.907 0.157 | GTC03024-9P(025)-ND o7ag 90.40] | 2] — | 54 | Plug | 2626 4.829 0.984 IO. b (Ors 002 No) 19484 113.04 
3 | 28-6 | 3/4 | Receptacle | 2.000 0.947 0.157 | GTC03028-6P(025)-ND 32.88 26.98, || — 5/4 Plug | 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-003-ND 134.84 113.04 
4] 16-12 | 1/4 Plug 1.260 4.921 0.437 | GTCOGF16-12S(RDS)(025)-ND 64.24 53.54 3 _ 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-001-ND 92.78 77.77 
4] 24-9 | 2/4 Plug | 1.835 4.921 0.750 | GTCO6F24-9$(RDS)(025)-ND 106.26 8906; |3| — 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-001-ND 9278 77.77 
4] 28-6 | 3/4 Plug | 2.102 4.921 0.750 | GTCO6F28-6S(RDS) (025)-ND 125.49 10519; | 3} — 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-002-ND 92.78 77.77 


RADSOK® Amphe-PD™ 


Features: * 6 AWG ° UL Listed 69A * 94V-0 Flame Retardant ¢ Positive Locking * Tool-less Assembly 
Target Applications: * Battery Connection * Busbar Connection * Power Supply Connection 


No. of 
Contacts/ Digi-Key Price Each 
Fig. Size Description Type Part No. i 10 50 100 
1 2 Plug Crimp C10-638974-000-ND 15.25 10.68 7.93 7.78 
2 2 Receptacle Busbar C10-638975-000-ND 14.93 10.45 7.77 7.62 
i 2 Receptacle Crimp C10-638976-000-ND 14.95 10.47 7.78 7.63 
2 2 Receptacle PCB C10-638977-000-ND 14.10 9.87 7.34 7.20 
ES 
a 
GN Asirotoo.cor?___ = Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING. 
Digi-Key Price Astro Tool Corp. 
Description Part No. Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies AMT23B-ND 1250.20 AMT23B 
Size 8 Die Set for use with AMT23B-ND AMT23002DA-ND 261.61 AMT23002DA 
Locator to use with AMT23002DA-ND AMT23161L-ND 55.26 AMT23161L 
Size 4 Die Set to use with AMT23B AMT23004DA-ND 261.61 AMT23004DA 
Locator to use with AMT23004DA-N! AMT23163L-ND 55.26 AMT23163L 
Extraction Tool for #8 Contact Metal . ATC2281-ND 109.79 ATC2281 
Extraction Tool for #4 Contact Metal . ATC2426-ND 106.33 ATC2426 
Extraction Tool for #8 Contact Plastic M81969/14-06-ND 6.12 M81969/14-06 
Extraction Tool for #4 Contact Plastic... M81969/14-07-ND 6.12 M81969/14-07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol 


nduatvial Circular Bayonet Lock Connectors 


CONTACT Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 
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PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) Shell 
, . . . . Size-Insert| No. of Dimensions 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a Fig. ment No. Size Description A B C | PartNo. 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and 1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312| PTO6E12-10P(SR)-ND* 25.48 16.64 
main joint gasket molded from resilient neoprene. 1 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTOGE12-10S(SR)-ND* 27.63 17.69 
Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. s| Plug w/pins 1.013 1.906 .312 |) PTO6A-12-10P(SR)-ND* 19.95 13.02 
PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 1 42-10 10/20 Plug w/sockets 1.013 1.906.312 | PTOBA-12-10S(SR)-ND* 25.37 16.56 
2 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10P-ND 18.58 13.01 
Shell 2 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10S-ND 19.38 13.57 
Size-Insert| No. of Dimensions 2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P-ND 15.73 11.01 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 2 Recept. w/sockets | 1.031.825 .699 | PTO2E-12-10S-ND 15.13 10.59 
Fig.| mentNo. | Size Description A B C | Part No. 1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTO6E14-5P(SR)-ND* 31.21 += 19.98 
1 3.2 3/90 Plug w/sockets | .750 1.906 .125| PTOGA-8-2S(SR)-ND* 28.67 —-18.71 1 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE14-5S(SR)-ND* 27.56 —-17.64 
2 Recept. w/pins | .812 .825 _.449 | PTO2A-8-2P-ND 13.15 9.21 1 re 5/16 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGA-14-5S(SR)-ND* 34.27 21.94 
1 Plug w/sockets 750 1.906.125 | PTO6A-8-3S(SR)-ND* 28.76 = 18.41 2 Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 | PT02A14-5P-ND 16.88 = 11.82 
1 8-3 3100 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 ) PTOGE-8-3S(SR)-ND 30.60 19.59 2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-5S-ND 24.04 15.69 
2 Recept. w/pins | .812 .825 .449 | PTO2A-8-3P-ND 14.75 10.33 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 _.823 | PTO2E-14-5P-ND 13.78 9.65 
2 Recept.w/pins_| .812 825.449 | PTO2E-8-3P-ND 13.80 8.28 1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGA-14-12P(SR)-ND* 24.27 15.85 
3 Plug w/sockets | .750 1.609 — | PTO6A-8-4S-ND 20.26 13.23 1 _ Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE-14-12S(SR)-ND* 27.76 18.12 
1 Plug w/pins -750 1.906.125 | PTOGES-4P(SR)-ND* 20.10 14.07 2) 14-12 ang Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12P-ND 14.23 9.96 
1 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 ) PTOGE8-4S(SR)-ND* 29.86 19.11 2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12S-ND 25.91 16.92 
1 Plug w/pins 750 1.906.125 FRICR SS RSn NO §=26.86 (17.54 2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-12S-ND 23.49 15.33 
1| #4 ao | Flugwisackets | 750 1.908 125 RUE egcaiuag 28 | a Plug wipins | 1.156 1.609 — | PTOGA-14-15P-ND 22.30 17.53 
ug wisockets | 750 1.266 (AIRS sSpean 21.02 14.31) | 3 14/20, | Plug wisockets | 1.156 1.609 — | PTO6A-14-15S-ND 2650 21.60 
2 Recept. w/pins | .812  .825 .449 | PTO2A8-4P-ND 13.86 8.32 14-15 : 9 . : : , 
2 1/16 | Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15S-ND 18.33 14.17 
2 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | PTO2A8-4S-ND 13.35 9.35 ° 
‘ -8-AP- 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-15P-ND 15.90 11.13 
2 Recept.w/pins | .812  .825 .449 | PTO2E-8-4P-ND 13.45 9.42 
2 Recept. w/sockets| .812 825 _.449 | PTO2E-8-4S-ND 13.05 7.83 3 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTOGA-14-18P-ND 2216 14.47 
1 Plug w/pins 859 1.906.188 | PTOGE10-6P(SR)-ND* 20.83 13.60 1] ya49 19/20 | Plug wisockets | 1.156 1.906 .375| PTO6E-14-18S(SR)-ND* 33.37 21.36 
1 Plug wisockets | .859 1.906 .188| PTOGE10-6S(SR)-ND* 34.07 21.81 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-18P-ND 21.08 14.76 
4 Plug w/pins .859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(SR)-ND* 27.48 17.94 2 Recept. w/sockets | 1.125  .825 .823 | PTO2E-14-18S-ND 20.73 13.54 
1 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | PTOGA-10-6S(SR)-ND* 31.66 20.27 1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGE14-19P(SR)-ND* 28.95 18.90 
2 Recept.w/pins | .938 .825  .573 | PTO2A10-6P-ND 13.53 9.47 1 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE14-19S(SR)-ND* 32.02 20.50 
2} 10-6 6/20 | Recept. w/sockets) 938 825.573 | PT02A10-6S-ND 14.95 10.47 1] 1419 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTOGA-14-19P(SR)-ND* 34.36 21.99 
2 Recept. w/pins | .938 825.573 | PTO2E-10-6P-ND 15.63 10.94 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823) PTO2A14-19P-ND 21.35 14.95 
2 Recept. w/sockets | 938 825.573 | PTO2E-10-6S-ND 17.70 12.39 2 Recept. w/sockets | 1.125.825 _.823 | PTO2A14-19S-ND 21.85 14.26 
2 ecapL wns 938 1.553 — | PTOOA-10-6P-ND 24.20 15.80 | | Plug w/pins | 1.281 2.047 .500| PTOGE16-8P(SR)-ND* 39.35 25.19 
ecept. w/pins | .938 1.266 — | PTOOE-10-6P-ND 27.46 17.92 : ip sae (2721 
7 Recept. wipins | 938 1.922 188 | PTO1A-10-6P(SR)-NO* 2632 _1718| |! | 168 | a6 | Plugwsockets | 1.281 2.047 500) PTOGE16-85(SR)-ND : : 
2 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8P-ND 16.05 11.24 
: Plug wisockats ) 1.013 1.609" IOp aaa ean) 2018 AS) | a Recept. w/sockets | 1.219 825 949 | PTO2A16-8S-ND 19.28 13.50 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-3P(SR)-ND* 23.04 15.04 Buel : : s i : 
Fi Plug wisockets | 1.013 1906 312] PTOGE12-3S(SR)-ND* 2442 15.94 2 | 16-26 | 26/20 | Recept.w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P-ND 25.46 16.62 
1 a a6 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-3P(SR)-ND* 28.19 18.40 1 Plug w/pins 1.531 2.250 .625] PTOGE20-16P(SR)-ND* 49.66 34.77 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTOGA-12-3S(SR)-ND* 28.67 18.71 T | pias tee | Plugwisockets | 1.531 2.250 625) PTOBE20-16S(SR)-ND* 50.66 35.47 
2 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-3P-ND 12.63 7.58 2 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16P-ND 31.68 20.28 
2 Recept. w/sockets | 1.031 825 .699 | PTO2A12-3S-ND 19.63 13.74 2 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16S-ND 40.34 28.24 
2 Recept. wins | 1.031 825 699 | PTO2E-12-3P-ND 14.19 8.52 1 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 | PTOGE22-55P(SR)-ND* 65.14. 45.60 
ier 4/16 Plug w/pins 1.013 1.906.312 | PTOGA-12-4P(SR)-ND* = 31.64 20.25 1 | 955 ng | Plugw/sockets | 1.656 2.250 .750| PTOGE22-55S(SR)-ND* 80.32 56.23 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-4S-ND 21.28 13.89 9 55 55/: Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323| PT02422-55P-ND 4034 28.24 
: opis Mies 1013 1-608 = RIOBASI ABEND Z588 16:40 2 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323] PTO2A22-55S-ND 45.40 31.78 
lug w/sockets } F, — -12-85-| Kk. i if ime -24-( | 
1] 12-8 8/20 Plugw/pins | 1.013 1.906 .312| PTOGE-12-8P(SR)-ND* 2948 18.87 3 | 24-61 | 61/20 gin vate pals ae — RIND an oe 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8S(SR)-ND* 35.91 22.99 - - : : 
2 Recept. w/pins 1.031.825 _ .699 | PTO2E-12-8P-ND 14.98 10.49 *(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 
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Amphenol 
Industrial 


PT with Solder Contacts 
(MIL-C-26482 Series 1 Type) (Cont.) 


Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. 
Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
PT solder series is UL recognized under file #2115497, Section 5 


Circular Bayonet Lock Connectors 


Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description B Part No. 1 10 
if 8-2 9/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-2S(470)-ND* 28.34 23.10 
2 Recept. w/pins 812 825.449 | PTO2A-8-2P(025)-ND 12.83 9.87 
1 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-3S(470)-ND* 29.50 24.05 
1 83 3/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(470)-ND* 31.08 25.33 
2 Recept. w/pins 812 825.449 | PT02A-8-3P(025)-ND 14.20 10.92 
2 Recept. w/pins 812 825 .449 | PTO2E-8-3P(025)-ND 11.62 8.84 
3 Plug w/sockets 750 1.609 — | PTO6A-8-4S(025)-ND 21.42 16.83 
1 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6E8-4P(470)-ND* 21.46 16.87 
1 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6E8-4S(470)-ND* 30.96 25.24 
1 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4P(470)-ND* 26.86 21.90 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4S(470)-ND* 27.36 22.30 
4 Plug w/sockets 750 1.266 — | PTOGE-8-4S(025)-ND 21.78 17.76 
2 Recept. w/pins 812 825 .449 | PTO2A8-4P(025)-ND 11.75 = 8.95 
2 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | PTO2A8-4S(025)-ND 13.23 10.18 
2 Recept. w/pins 812 825 449 | PTO2E-8-4P(025)-ND 13.19 10.14 
2 Recept. w/sockets|  .812 .825 .449 | PTO2E-8-4S(025)-ND 11.25 8.56 
1 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6E10-6P(470)-ND* 21.70 17.69 
1 Plug w/sockets 859 1.906 .188 | PTO6E10-6S(470)-ND* 33.50 27.49 
1 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(470)-ND* 27.10 22.09 
1 Plug w/sockets 859 1.906 .188 | PTOGA-10-6S(470)-ND* 31.45 25.81 
2 Recept. w/pins 938  .825 573 | PT02A10-6P(025)-ND 13.14 10.11 
2 10-6 6/20 Recept. w/sockets| .938  .825 .573 | PT02A10-6S(025)-ND 14.17 11.15 
2 Recept. w/pins 938 825.573 | PTO2E-10-6P(025)-ND 14.63 11.51 
2 Recept. w/sockets| .938  .825 .573 | PTO2E-10-6S(025)-ND 16.54 12.79 
5 Recept. w/pins 938 1.553 — | PTOOA-10-6P(025)-ND 22.10 18.02 
6 Recept. w/pins 938 1.266 — | PTOOE-10-6P(025)-ND 24.76 20.18 
7 Recept. w/pins 938 1.922 .188 | PTO1A-10-6P(470)-ND* 25.02 20.40 
3 Plug w/sockets 1.013 1.609 — | PTO6A-12-3S(025)-ND 20.29 15.94 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3P(470)-ND* 23.50 19.16 
1 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3S(470)-ND* 24.82 20.23 
1 42-3 3/16 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-3P(470)-ND* 27.68 22.56 
Ht Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-3S(470)-ND* 28.34 23.10 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PT02A12-3P(025)-ND 10.74 8.18 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PT02A12-3S(025)-ND 18.22 14.08 
2 Recept. w/pins 1.031.825 699 | PTO2E-12-3P(025)-ND 11.91 9.07 
al 12-4 46 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-4P(470)-ND* 31.72 25.86 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-4S(025)-ND 19.49 15.78 
3 Plug w/pins 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8P(025)-ND 22.78 18.57 
3 Plug w/sockets 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8S(025)-ND 24.04 19.60 
1 12-8 8/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8P(470)-ND* 30.12 24.55 
1 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8S(470)-ND* 35.06 28.77 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 699 | PTO2E-12-8P(025)-ND 14.10 11.09 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10P(470)-ND* 25.32 20.64 
1 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10S(470)-ND* 28.48 23.22 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-10P(470)-ND* 21.84 17.16 
1 12-10 10/20 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-10S(470)-ND* 25.42 20.72 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PT02A12-10P(025)-ND 17.01 13.15 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PT02A12-10S(025)-ND 17.84 13.79 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P(025)-ND 14.59 11.47 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10S(025)-ND 14.19 11.16 
1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5P(470)-ND* 31.62 25.77 
1 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5S(470)-ND* 28.24 23.02 
1 14-5 5/16 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-5S(470)-ND* 33.09 27.16 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2A14-5P(025)-ND 15.69 12.34 
2 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PT02A14-5S(025)-ND 21.65 17.02 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-5P(025)-ND 13.34 10.26 
1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-12P(470)-ND* 24.30 19.81 
1 8/20, Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTOGE-14-12S(470)-ND* 27.38 22.32 
2 14-12 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2E-14-12P(025)-ND 13.64 10.49 
2 416 | Recept. w/sockets} 1.125 .825 .823 | PTOZE-14-12S(025)-ND 22.36 18.23 
2 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-12S(025)-ND 21.40 16.82 
3 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTOGA-14-15P(470)-ND* 25.42 20.72 
3 14-15 14/20, Plug w/sockets 1.156 1.609 — | PTOGA-14-15S(470)-ND* 29.66 24.18 
2 1/16 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15S(025)-ND 18.04 14.61 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2A-14-15P(025)-ND 14.61 11.49 
3 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTO6A-14-18P(025)-NI 21.28 = 17.35 
1 14-18 18/20 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E-14-18S(470)- Aine 32.35 26.55 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2A-14-18P(025)-ND 18.08 14.64 
2 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-18S(025)-ND 18.84 15.25 


378 (1091) 


Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19P(470)-ND* 27.88 22.73 
1 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19S(470)-ND* 31.22 25.62 
1 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-19P(470)-ND* 32.92 27.01 
2 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19P(025)-ND 18.29 14.81 
2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19S(025)-ND 19.80 16.04 
1 Plug w/pins 1.281 2.047 .500 | PTO6E16-8P(470)-ND* 37.67 30.92 
1 16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | PTO6E16-8S(470)-ND* 40.97 33.62 
2 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8P(025)-ND 14.98 11.79 
2 Recept. w/sockets | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8S(025)-ND 17.58 13.59 
2 16-26 26/20 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P(025)-ND 21.22 17.30 
1 Plug w/pins 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16P(470)-ND* 49.36 40.27 
1 20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16S(470)-ND* 49.82 40.65 
2 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16P(025)-ND 28.00 22.82 
2 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199} PTO2A20-16S(025)-ND 38.24 31.38 
1 Plug w/pins 1.656 2.250 .750) PTO6E22-55P(470)-ND* 57.49 47.91 
1 99-55 55/20 Plug w/sockets | 1.656 2.250 .750 | PTO6E22-55S(470)-ND* 70.52 58.77 
2 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323) PT02A22-55P(025)-ND 36.91 30.29 
2 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323} PTO2A22-55S(025)-ND 40.68 33.19 
3 24-61 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61P(025)-ND 57.57 47.62 
Plug w/sockets | 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61S(025)-ND 60.73 50.61 
* (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B c Part No. il 10 
1 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-2S-NDt 24.75 16.16 
4 8-2 2/20 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-2S-ND* 17.43 12.20 
2 Recept.w/pins | .812 .825 .449 | MS3112E-8-2P-ND* 14.28 8.57 
4 Plug w/pins 750 1.266 — |MS3116E-8-3P-ND* 19.43 13.60 
4 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-3S-ND* 20.55 14.39 
1 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-3S-NDt 23.51 15.35 
2 Recept.w/pins | .812 .825 .449 | MS3112E-8-3P-ND* 12.84 7 
2 Recept. w/sockets]| .812 .825 .449 | MS3112E-8-3S-ND 13.28 9.30 
1 Plug w/pins 750 1.906 .125 | MS3116F-8-4P-NDt 21.85 14.26 
4 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-4S-ND* 18.95 13.27 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-4S-NDt 24.27 15.85 
2 Recept.w/pins | .812 .825 .449 | MS3112E-8-4P-ND* 12.78 7.67 
2 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | MS3112E-8-4S-ND* 16.00 11.20 
1 Plug w/pins 859 1.906 .188 | MS3116F-10-6P-ND 21.02 = 13.72 
1 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | MS3116F-10-6S-ND 22.33 14.57 
8 Recept.w/pins | .938 1.922 .188 | MS3110F-10-6P-ND: 31.86 20.39 
8 10-6 6/20 | Recept. w/sockets] .938 1.922 .188 | MS3110F-10-6S-ND: 33.80 21.63 
2 Recept.w/pins | .938 .825 573 | MS3112E-10-6P-ND* 13.62 8.18 
2 Recept. w/sockets| .938 .825 .573 | MS3112E-10-6S-ND* 13.05 9.14 
4 Plug w/sockets | .859 1.266 — |MS3116E-10-6S-ND* 19.62 1281 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-3P-ND 25.18 16.43 
1 12-3 316 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-3S-ND 27.74 = 18.11 
2 Recept.w/pins ) 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-3P-ND* 11.98 8.39 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-3S-ND* 14.98 10.49 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-10P-NDt 26.84 17.52 
1 42-40 10/20 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-10S-NDt 27.12 17.71 
2 Recept.w/pins | 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-10P-ND* 13.58 9.51 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-10S-ND* 24.53 16.02 
1 44-12 8/20, Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-12S-NDt 35.08 22.45 
2 4/16 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-12P-ND* 21.64 14.13 
1 44-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-18S-NDt 40.02 28.02 
2 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-18P-ND* 24.82 16.20 
1 44-19 49/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-19S-NDt 39.54 27.68 
2 Recept.w/pins ) 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-19P-ND* 20.98 14.69 
1 46-26 26/20 Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | MS3116F-16-26S-NDt 41.24 28.87 
2 Recept.w/pins ) 1.219 .825 .949 | MS3112E-16-26P-ND* 23.54 15.37 
1 18-32 32/20 Plug w/pins 1.319 2.078 .625 | MS3116F-18-32P-NDt 51.74 36.22 
1 20-41 41/20 Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 | MS3116F-20-41S-NDt 62.34 43.64 
2 22-55 55/20 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323 | MS3112E-22-55P-ND* 40.64 26.01 
* Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for 
moisture-proofing individual open wires Grommet seal with strain relief clamp (Continued) 
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Amphenol’ a; Shell 
AMpHe no Circular Bayonet Lock Connectors (Cont.) Size-Insert | No. of Dimensions 
naustria Arrange- |Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
" oI is Fig. | ment No. Size Description A B C_ |Part No. ‘ 10 
PT-SE with Crim ntacts (MIL-C-26482 Series 1 T 
s Cc P Contacts ( C-26482 Series ype) 1 Plug w/pins 1.777 2.830 .800 | PTO6SE24-61P(470)-ND* 60.19 50.16 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 9 24-61 61/20 Recept. w/pins | 1.703 1.358 —  |PTO2SE24-61P(025)-ND 79.15 67.85 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a 9 Recept. w/sockets| 1.703 1.358 — |PTO2SE24-61$(025)-ND 104.34 87.45 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and Le i 2 a 
main joint gasket molded from resilient neoprene. * (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
ai Replacement Crimp Contacts 
Size-Insert) No. of Dimensions 
var a Contact Digi-Key Price Each 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each D ipti i Part N 1 10 50 
Fig. | ment No. Size Description A B C_ | Part No. 1 10 escrpyon Size ee 
. Replacement Pin 16 10-314980-16P-ND 1.96 1.18 a 
1 Plug w/pins 859 2.413 188 | PTOBSE10-GP(SR)-ND* 37.04 23.71 Replacement Pin 20 410-314980-20P-ND 135 ‘Bt 53 
1 40-6 6/20 Plug wisockets 859 2.413  .188 | PTO6SE10-6S(SR)-ND* 31.77 20.34 Replacement Socket 16 10-257982-16F-ND 342 1.87 1.22 
9 Recept. w/pins | .954 1.296 — | PTO2SE10-6P-ND 31.34 20.06 Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 1.54 “92 60 
9 Recept. w/sockets} .954 1.296 — _ | PTO2SE10-6S-ND 37.82 24.21 
1 Plug w/pins 1.031 2.413 .312 | PTO6SE12-10P(SR)-ND* 37.06 25.95 
1) goo | tooo | Plug wsockets | 1.031 2413 312 |PTOBSE12-105(6R)-ND* 3089 19.78 | MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
9 Recept. w/pins 1.047 1.296 — | PT02SE12-10P-ND 32.04 20.51 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10S-ND 36.68 25.68 _ Shell arene 
Size-Insert) No. of Dimensions 
1 Plug w/pins 1.281 2.528 .500 | PTOGSE16-8P(SR)-ND* 52.12 36.49 Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
1 16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 | PTO6SE16-8S(SR)-ND* 64.66 45.27 Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. ‘ 10 
9 Recept. w/pins | 1.284 1.296 — | PTO2SE16-8P-ND 50.80 35.56 1 Plug w/pins — 2413 188 | MS3126F-10-6P-ND 31.48 20.15 
9 Recept. w/sockets} 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8S-ND 58.10 40.67 1 Plug w/sockets = 2.413 .188 | MS3126F-10-6S-ND 31.45 20.53 
1 Plug w/pins 1.391 2.528 .625 | PTO6SE18-32P(SR)-ND* 70.54 49.38 8 tog g/20 | Recent. wipins | .954 2.422.188 | MS3120F-10-6P-ND 37.67, 24.11 
1 | 4.90 | gor00 | Plugwsockets | 1.991 2528 .625 | PTOSSE18-325(SR)-ND* 8366 58.57 | | ° FE EAS ee ee core cas 
9 Recept. w/pins | 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32P-ND 64.34 45.04 ecept. w/pins | .95 : 5 pe ; : 
9 Recept. wisockets| 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S-ND 68.30 47.81 7 Recept. w/sockets| .955 2.422 .188 | MS3121F-10-6S-ND 36.99 23.68 
Ee : = : ; ; 1 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-3S-ND 38.27 24.50 
1 Plug w/pins 1.531 2.753.625 | PTO6SE20-16P(SR)-ND* 37.32 26.13 8 12-3 3/16 | Recept.w/pins | 1.047 2.422 .312 | MS3120F-12-3P-ND 36.18 23.16 
1 20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 |) PTO6SE20-16S(SR)-ND* 84.96 59.48 9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | MS3122E-12-3P-ND 29.34 18.78 
9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P-ND 62.18 43.53 1 Plug w/pins | 1.031 2413 .312 | MS3126F-12-10P-ND 33.84 21.66 
9 Recept. w/sockets} 1.453 1.358 — _ | PT02SE20-16S-ND 76.24 53.37 1 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-10S-ND 32.56 21.26 
1 | 55.55 | sea0 | Plug w/sockets | 1.656 2753 750 | PTOSSE22-55S(SR)-ND* 68.64 48.05 | | 6 | 1210 | 10/20 Basti ee lone ae a rene sree cece 
9 Recept. wi pins | 1.578 1.958 — [ESE B6.20% «280189 9 Recept. w/sockets | 1.047 1.296 — |MS3122E-12-10S-ND 26.46 17.27 
1 Plug w/pins ) 1.777 2.830.800 | PTO6SE24-61P(SR)-ND* 68.44 47.91 1 Plug w/sockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F-14-5S-ND 43.25 27.68 
1 | sag, | gisoo | Plug w/sockets | 1.777 2.830 .800 | PTOBSE24-61S(SR)-ND* 86.34 60.44 g| 145 5/16 | Recept. w/pins | 1.141 1296 — |MS3122E-14-5P-ND 2795 18.25 
9 Recept.w/pins | 1.703 1.358 —_ | PT02SE24-61P-ND 98.20 68.74 TT ato 8/20, | Plugw/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-12S-ND 45.29 28.99 
9 Recept. w/sockets} 1.703 1.358 — | PT02SE24-61S-ND 130.18 91.13 9 4/16 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-12P-ND 32.02 20.50 
* (SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 1 | 14-15 SHE. Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-15S-ND 43.90 28.10 
: x 1 14-18 19/20 Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-18S-ND 38.75 24.80 
PT-SE with Crimp Contacts 9 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-18P-ND 33.59 21.50 
MIL-C-26482 Series 1 Type 1 Plug w/pins | 1.156 2413 375 | MS3126F-14-19P-ND 43.34 27.74 
( yp ) 1 Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-19S-ND 40.82 26.13 
Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 9 14-19 19/20 Recept. w/pins 1.141. 1.296 — | MS3122E-14-19P-ND 34.76 22.95 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 8 Recept. w/sockets| 1.141 2.422 .375 | MS3120F-14-19S-ND 41.04 28.73 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 10 Recept. w/sockets | 1.391 1.438 — | MS3124E-14-19S-ND 53.70 37.59 
molded from resilient neoprene. ~ 7 - - - 7 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact i 16-8 8/16 Plug w/plns 1.281 2.528.500 _| MS3126F-16-8P-ND 39.47 25.26 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 1 Plug w/pins 1.281 2528 .500 | MS3126F-16-26P-ND 46.28 32.40 
1 16-26 26/20 | Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 | MS3126F-16-26S-ND 45.60 31.92 
Shell 9 Recept. w/pins | 1.234 1.296 — | MS3122E-16-26P-ND 43.29 27.71 
ea Pu i Sor ara preseath 1 | 18-11 1146 | Plug w/sockets | 1.391 2528 625 | MS3126F-18-11S-ND 63.50 44.45 
Fig.| mentNo. | Size Description A B C | Part No. 1 10 1 20-16 16/16 a” wsockels a abe eens me a 
; 7 TT jug w/sockets | 1.5 753.625 -20-41S- 59. J 
‘ sna wiping | 859 2413 188 eee eocageamg 95:70 29.90 8 | 20-41 | 41/20 |Recept. w/sockets| 1.453 2.824 .625 | MS3120F-20-41S-ND 82.46 52.79 
10-6 g20 | Plug wisockets | .859 2.413 188 [RIQESEID CSCO Na) 31.85 25.89 9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | MS3122E-20-41P-ND 53.16 37.22 
9 Recept. w/pins 954 1.296 — _ | PT02SE10-6P(025)-ND 28.22 23.00 ~ “ : - “ 
9 Recept. w/sockets| .954 1.296 — |PTO2SE10-6S(025)-ND 33.27 27.30 : backs, || oabBe ie Mee io cae 750 Here teeese eae pea 
: : ecept. w/pins : ; - -22-55P- . A 
1 Plug wipins | 1.031 2.413.312 | PTO6SE12-10P(470)-ND* 39.31 32.26 9 Recept. w/sockets | 1.578 1.358 — |MS3122E-22-55S-ND 62.40 43.68 
1 412-10 40/20 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | PTO6SE12-10S(470)-ND* 31.32 25.53 1 NTI 6120 1 Pl k 17 2.830 800 | MS3126F-24-615-ND 86.12 60.29 
9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10P(025)-ND 28.54 23.26 i lug wisockets | 1.777 2 : -24-615- : E 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — |PTO2SE12-10S(025)-ND 35.88 29.44 
1 Plug w/pins 1.281 2.528 500 | PTO6SE16-8P(470)-ND* 51.10 42.26 . . 
1 | Gig aie | Plugwisockets | 1.281 2.528 500 | PTOSSE16-85(470)-ND* 60.16 50.13 PT Series Mounting Flange Gaskets 
9 Recept. w/pins 1.234 1.296 — | PT02SE16-8P(025)-ND 47.96 39.13 For use with wall and box mounting PTOO and PT02 receptacles 
9 Recept. w/sockets| 1.234 1.296 — | PT02SE16-8S(025)-ND 52.76 43.64 
1 Plug w/pins 1.391 2528 .625 | PTO6SE18-32P(470)-ND* 63.00 52.50 Shell Digi-Key Pricing 
1 18-32 32/20 Plug w/sockets | 1.391 2.528 .625 | PTO6SE18-32S(470)-ND* 73.91 61.59 Size Part No. 1 10 50 
9 Recept. w/pins 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32P(025)-ND 56.18 46.47 % wpa 
9 Recept. w/sockets| 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S(025)-ND 57.98 48.32 is ae aint ms tie 
1 Plug w/pins | 1.531 2.753.625 | PTO6SE20-16P(470)-ND* 39.21 32.18 12 40-101949-012-ND ‘40 208 8.40 
1 . Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 | PTO6SE20-16S(470)-ND* 76.36 63.63 ‘i rane 
9 aie 166 Recept. w/pins 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P(025)-ND 55.85 46.20 i. i ee ae ie = ne ee 
9 Recept. w/sockets| 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16S(025)-ND 65.75 54.80 = ae - - - 
1 Plug w/pins 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55P(470)-ND* 75.04 64.32 ne ere ie Pe oe iaae 
1 20-55 55/20 Plug w/sockets | 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55S(470)-ND* 60.89 50.75 a eee : ; “ 
9 Recept. w/pins | 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55P(025)-ND 71.64 59.70 22 10-101949-022-ND 49 2.79 10.35 
9 Recept. w/sockets| 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55S(025)-ND 80.59 69.08 24 10-101949-024-ND 1.59 10.32 40.85 
ys 
— 
@_ Ne ASTRO TOOL CORP, Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
Military Standard Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price | Production Price | Prototype Price | Military Standard Price Price Military Standard Price 
Size Frame Each Head Each | Metal Pliers Each Plastic Each_| Part No. Each Prototype Each Part No. Each 
20 615708-ND 282.96 | 615709-ND 102.41 | ATBX1-8107-20-ND 191.32 | ATA1086-ND 32.25 | ATML1703B-ND 29.53 | AT2020-ND 37.11 ATML1906B-ND 37.11 
16 615708-ND 282.96 | 615709-ND 102.41 | ATBX1-8107-16-ND 191.32 | ATA1101-ND 38.77 | ATML1704B-ND 29.53 | AT2016-ND 37.11 ATML1901B-ND 56.39 
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Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series 
Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 
Plugs and Receptacles 


Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B split shell dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a conductive @ 
styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other cadmium plate finish and olive chromate after-treatment * Contacts are solder type, silver plated on 
commercial applications. Features: ¢ Single key/keyway polarization * Threaded coupling * Hard with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish £115497 LR69183 


Fig. 1 — Straight Plug (97 Series) Fig. 2 — Angle Plug (97 Series) Fig. 3 — Cable Receptacle | Fig. 4 — Box Mount Receptacle Fig. 5 — Wall Mount Receptacle 


Coupling ring machined Shell is split longi- 7 Mounting Holes g Mounting Holes 

from solid aluminum aes tudinally for conve- NN .147 Diameter sizes 24,28 "i .147 Diameter sizes 24, 28 
bar stock for high tensile Be é nient solder or 7 wee s -120 Diameter all other sizes | | .120 Diameter all other sizes 
strength. Mates with | << inspection. Front ° = 

all types of 97 series . shell is keyed to allow 

receptacles. Front shell , ~ the 90 degree angle 

includes polarization ‘ housing to be rotated 

keyway. Solid shell. S A and locked at any 45 

Threaded backshell. “St degree increment. 


Fig. 6 — Cable Clamp 
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Insert Patterns 

(Front face of CONTACT 
pin insert shown. LEGEND 
Drawings not to scale.) eo @ 
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SERVICE RATING: 
INST A D 
Limited Operating DC 250 700 1250 
Voltages at Sea Level AC(rms) 200 500 900 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approximately 25% of the sea level values. 


Insert Arrangement 
Service Rating 
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10SL-3 10SL-4 128-3 148-1 148-2 148-5 148-6 148-7 16S-1 
A A A A INST. INST. INST. A A 


18-1 
B,C,F,G=A 
all others = INST. 


Q 


A 
® 
B F 


®@ 


22-22 
A 
Shell Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions Size-Insert| No. of Dimensions a , 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each __ | Arrange- | Contacts/ a? (Inches) Digi-Key Price Each 
ae eae : gg tlh : Z — Ri aa He Ee SoS ND ae a 
r ecept. Wi Ins * i % 2 - 1 P-| s P 
4 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106 10SL-3S-ND 483 TN OT asa | ang | Becept.with Socket | 1-3/16 _ 1-15/92 | 97-3100A-148-18-ND 1839 14.47 
2 | 40sL-3 | 3/16 Plug with Socket 78 1-1/2 | 97-3108B-10SL-3S-ND Soe, 20821) ‘a Recept. with Pins 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-1P-ND 22.13 17.11 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32. | 97-3101A-10SL-3P-ND 34.06 26.78 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-1S-ND 1813 14.01 
4 Recept. with Pins 3/4 1-9/32_| 97-3102A-10SL-3P-ND 21.31 15.99 1 Plug with Pins 4-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-2P-ND 14.74 11.34 
1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 |97-310GA-10SL-4S-ND 28.13 21.63 Plug with Socket 148 ftB/22 cee E 15581225 
f s B ie -4S-| lug wif Ins a 4 “ = rae ot A 5 
2) tosi4 | ang | Plugwith Socket ) 7/8 1-1/2 PERSIDeEg Sew §=§=— 37.00 28.60) | 2 Plug with Socket_| 1-1/8 _1-23/32 | 97-3108B-14S-2S-ND 18.04 13.94 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-4P-ND 32.43 25.50 148-2 | 4/16 won 
i ; he i Lage (ecb coneieeielnn foes. “cel |e Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-2P-ND 19.95 15.70 
ecept, with Pins “of esiO2BSVOSTEahs z zl Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-2S-ND 21.67 16.75 
; Plug with Pins 1 1-7/16 | 97-3106A-12S-3P-ND 1285 988) |, Recept. with Pins | 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-2P-ND 22.00 17.00 
128-3 | ng | Plugwith Socket 1 4-7/16 | 97-3106A-128-3S-ND 17.03 13.10 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-2S-ND 23.32 18.02 
Fi Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3P-ND i048 7.55] |, Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-5P-ND 16.13 12.69 
Recept. with Socket | 1-3/32 _1-15/32 | 97-3102A-12S-3S-ND 10.85 8.14 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-5S-ND 16.72__ 13.15 
Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-1P-ND 1483 «1141/ | 2 | 148-5 | 5/16 plug with Fins ae eS ey coe eae 
1 Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-23/2 | 97-3108B-14S-5S-ND 23.32 18.02 
tas-1 | ange | _Pluawith Socket | 1-1/8 1-15/82 [SESIDGASISSsIS-N0) 180 A447), je Recepi. with Pins) 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-5P-ND 19.95 15.70 
2 Plug with Pins 1-178 1-23/32 | 97-3108B-14S-1P-ND 16.81 13.22 Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-5S-ND 20.70 16.28 
Plug with Socket | 1-1/8  1-23/32 | 97-3108B-14S-1S-ND 17.27 13.59 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
380 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series Sich ee See 
Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) Arrange- | Contacts/ (Inches) | Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. ‘il 10 
Plugs and Receptacles (Cont.) a | 2214 | to16 | Recent. with Pins | 1-5/8 1-63/64) 97-3102A-22-14P-ND 25.94 21.00 
Sai Recept. with Socket | 1-5/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-22-14S-ND 24.30 19.81 
Sicedigert | Navet Dimensions j Plug with Pins | 1-19/321-31/82 | 97-3106A-22-19P-ND 28.82 23.49 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 29-19 14/16 Plug with Socket__| 1-19/32__1-31/32 | 97-3106A-22-19S-ND 29.38 23.95 
Fig. | ment No. Size Description B Part No. 1 10 4 Recept. with Pins 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-19P-ND 25.45 = 20.61 
ere fi Recept. with Pins 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-5P-ND 1914. 14.79 Recept. with Socket | 1-5/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-22-19S-ND 25.94 21.00 
Recept. with Socket_| 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-5S-ND 2363 19.43] | 4 | 947 [16/2412] Plug with Pins | 1-28/32 2-1/4 | 97-3106A-24-7P-ND 67.82 55.65 
1 Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6P-ND 16.72 13.15 16/14 #16| Plug with Socket _| 1-23/32 _2-1/4_| 97-3106A-24-7S-ND 73.44 60.26 
Plug with Socket__| 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6S-ND 16.83 13.24) | 1] 44, |16/2#12,| Recept. with Pins] 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7P-ND 58.12 47.37 
2 Plug with Pins 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-6P-ND 23.32 18.02 16/14 #16| Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S-ND 52.76 43.00 
148-6 6/16 Plug with Socket__| 1-1/8 _ 1-23/32 | 97-3108B-14S-6S-ND 23.91 18.48 Plug with Pins | 123/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P-ND 70.94. 58.21 
5 Recept. with Pins | 1-3/16  1-15/32 | 97-3100A-14S-6P-ND 20.70 16.28] | 1 Plug with Socket | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-288-ND 9941 8157 
[| eth Sins as ee ee ree — a i 24-28 | 24/16 | —eecept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28P-ND 63.20 51.51 
: ; yas ‘ : Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28S-ND 74.04 60.35 
3 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-148-6S-ND 2419 19.59 air SaRIPAe ae Sa ISRaTOGRGSETT EN aso 7 
1 Plug with Pins 1-4/4 1-15/82 | 97-3106A-16S-1P-ND 16.72 13.15] | 1 22/4#12, | Plug with Socket | 1-31/32 _2-1/4_| 97-3106A-28-11S-ND 112.10 91.45 
165-1 76 Plug with Socket__| 1-1/4 __1-15/32 | 97-3106A-16S-1S-ND 18.59 14.37 28-11 | 55/18#16 | Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P-ND 69.36 56.53 
4 Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32 | 97-3102A-16S-1P-ND 15.23 11.59] | 4 Recept. with Socket | 2 2-1/4. | 97-3102A-28-11S-ND 70.20 5760 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 | 97-3102A-16S-1S-ND 14.09 10.83 a : - 
Plug with Pins | 1-1/4 1-15/32| 97-3106A-16S-8P-ND 20.09 15.80 | 1 Plug with Pins = | 1-31/82 2-1/4 Seg ene oatogn aoe, eae 
: Plug with Socket_| 1-1/4 _ 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S-ND 2081 1637; || 2846 | 20/16 - _Plugwith Socket_{1-31/32_2-1/4 | 97-3106A-28-168-ND Cae Es 
168-8 5/16 _ Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16P-ND 72.76 59.30 
F Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32 | 97-3102A-16S-8P-ND 15.04 11.45) | 4 Recept. with Socket | 2 7-4/4 Nema conte trcenia 736. 5070 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 | 97-3102A-16S-8S-ND 15.57 11.85 Pia win TSI a SORE TENA ‘a0 dE 58 
Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P-ND 2098 16.97] | 1 ug with Pins eee eee = 28 
1 : Plug with Socket__|1-31/32 2-1/4 _| 97-3106A-28-21S-ND 62.89 51.31 
Plug with Socket _| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-1S-ND 23.18 18.22 28-21 37/16 a 
ae Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21P-ND 34.89 28.63 
2 | 484 ini Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-1P-ND 25.48 20.77| | 4 Faacarcumi Soest 3 2-1/4 (eeeronie torah Enaee wAige 
Plug with Socket | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-1S-ND 34.00 27.71 ecept. with socke : : 
Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-1P-ND 16.04 12.62 i i 
7 Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-1S-ND 17.75 13.72 Accessories for 97 Series Connectors 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-4P-ND 17.67 13.66 Shell 
Plug with Socket__| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-4S-ND 19.05 14.73 Size-inseri Dimensions 
9 19-4 4/16 Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-4P-ND 22.49 17.68 Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 
Plug with Socket 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-4S-ND 22.84 18.62 Fig. | ment No. Description A B C_ | Part No. 1 10 
ri Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 | 97-31024-18-4P-ND 15.04 11.45] | % Cable Clamp e42.-~795 ~—-45/16 | 97-3057-1004-ND 697. 540 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-4S-ND 15.91 12.24} | 7 | 4os1, Bushing 374 «2.875 210 |97-79-513-3-ND@ 1.44 "89 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 ] 97-3106A-18-8P-ND 25.94 21.00] | 7 | 128 Bushing 500 2.750 302 |97-79-513-4-ND® 1.61 1.04 
Plug with Socket _| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-8S-ND 22.62 17.78; | — Cable Clamp with Bushing | _— = —_ | 97-3057-1004-1-ND§ 818 6.05 
9 18-8 8/1#12, Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-8P-ND 31.54 = 25.71 6 1281. Cable Clamp 995 850 7/16 |97-3057-1007-ND 5.82 4.26 
8/7#16 | Plug with Socket | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-8S-ND 33.56__ 27.36} | 7 | The Bushing 614 2.625 427 | 97-79-513-6-ND® 1.65 1.06 
i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-8P-ND 16.04 12.62) | — Cable Clamp with Bushing || — = —_ |97-3057-1007-1-ND 835 6.18 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-8S-ND 21.67 16.75| [% Cable Clamp 7.120920 9/16 | 97-3057-1008-ND 745. 552 
F Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10P-ND 20.18 16.34] | 7 | 16,168 Bushing 739 2.500 552: | 97-79-513-8-ND@ 1.44 89 
Plug with Socket __| 1-11/2__1-31/32 | 97-3106A-18-10S-ND 22.62 17.78) | — Cable Clamp with Bushing | _ — - —_|97-3057-1008-1-ND 875 6.30 
9 48-10 42 Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-10P-ND 24.74 = 20.17 6 Cable Clamp 1.216 920 5/8 | 97-3057-1010-ND 6.55 4.79 
Plug with Socket 1-11/32 _2-5/32_| 97-3108B-18-10S-ND 33.56 27.36 7 18 Bushing 889 2.375 615 | 97-79-513-10-ND@ 1.44 89 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-10P-ND 1839 1447) | — Cable Clamp with Bushing | — = —_ | 97-3057-1010-1-ND 743 5.50 
Recept. with Socket _| 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-10S-ND 21.67 16.75] [5 Cable Clamp 7403. 927 -3/4-(197-3057-1012-ND 655. 4.79 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11P-ND 2499 20.23/ | 7 | 20,22 Bushing 1.084 2.250 740 | 97-79-513-12-ND® 1.61 1.04 
Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-11S-ND 20.96 16.97; | — Cable Clamp with Bushing | _ — - —_|97-3057-1012-1-ND 7.60 5.63 
9 18-11 5/12 Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-11P-ND 24.74 2017 6 Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 |97-3057-1016-ND 7.20 5.27 
Plug with Socket__| 1-11/32__2-5/32_| 97-3108B-18-11S-ND 25.48 20.77 7 24.28 Bushing 1.084 2250 740 |97-79-513-12-ND@ 1.61 1.04 
i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-11P-ND 1485 11.68) | 7 Y Bushing 4.309 2125 927 |97-79-513-16-NDe 202 1.29 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-11S-ND 19.84 15.61] | — Cable Clamp with Bushing | — = — | 97-3057-1016-1-NDt 931 6.99 
; Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-12P-ND 23.54 19.06 : 
Plug with Socket 111/92. 131/82 Ea eee oe sWhet cision ma bustiig are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished 
- Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-12P-ND 23.46 19.12 é ; neo Re iaasis : : 
2 18-12 6/16 Plug with Socket__| 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-12S-ND 2474 2017 t Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
7 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-12P-ND 17.12 13.47 
Recept. with Socket _| 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-12S-ND 18.39 14.47 
Plug with Pins =| 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-16P-ND 20.18 1634] Plugs and Receptacles 
{ Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-16S-ND 28.16 22.95 g pt ae ; 
5 4@-16 442 Plug with Pins 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-16P-ND 25.50 20.79 Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B 
18 | 172 | pugwinsoor | r-11a2 262 |e7stosereceso 2042 _23.93| Sl shell syle. Used extensively nthe machine too, ndusty. welding duty and 
4 Recept. with Pins | 1-2/8 1-63/64 Oe epoaue) 17.96 13.81) Threaded coupling * Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum ,SAX% G 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-16S-ND 18.13 14.01 alloy components with a black zinc alloy finish » Contacts are silver plated solder cups £445497__LR69183 
{ Plug with Pins 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-19P-ND 27.48 22.40] » Cable clamps are zinc alloy with black zinc alloy finish 
Plug with Socket__| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-19S-ND 28.94 22.74 
2 | aaa. | done Plug with Pins | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-19P-ND 33.16 27.03 Shell 
Plug with Socket | 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-19S-ND 27.72 22.60 Size-Insert| No. of Dimensions 
i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-19P-ND 28.69 22.54 Arrange- | Contacts/ (inches) Digi-Key Price Each 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-19S-ND 22.46 17.36) |Fig.| mentNo. | Size Description A B Part No. 1 10 
1 Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-4P-ND 28.86 23.53 1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-3S(946)-ND 36.30 25.41 
20-4 42 Plug with Socket__| 1-15/32_1-7/8_| 97-3106A-20-4S-ND 39.86 32.49 2) asia | aH6 Plug with Socket | 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-3S(946)-ND 56.95 37.17 
4 Recept. with Pins) 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-4P-ND 14.83 11.41 3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-3P(946)-ND 23.48 16.44 
Recept. with Socket_| 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-4S-ND 17.89 13.83 4 Recept. with Pins | 3/4 —_1-9/32 | 97-3102A-10SL-3P(946)-ND 11.09 8.32 
1 Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7P-ND 28.86 23.53 1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-4S(946)-ND 32.45 22.72 
20-7 816 Plug with Socket__| 1-15/32_1-7/8_| 97-3106A-20-7S-ND 31.04 25.30 2} sos--4 | ote Plug with Socket | 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-4S(946)-ND 57.25 40.08 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-7P-ND 1836 14.12) | 3 Recept. with Pins | 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-4P(946)-ND 60.20 42.14 
Recept. with Socket_| 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-7S-ND 20.70 16.28 4 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3102A-10SL-4P(946)-ND 26.94 16.17 
{ Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15P-ND 31.62 25.77 1 Plug with Pins 1 1-7/16 | 97-3106A-12S-3P(946)-ND 1746 13.43 
20-15 Ne Plug with Socket__| 1-15/32__ 1-7/8 _| 97-3106A-20-15S-ND 40.87 33.54 tos-3 | ong |_Plug with Socket 1 1-716 | 97-3106A-12S-3S(946)-ND_ 18.72 14.40 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-15P-ND 1eee 18 | 4 : Recept. with Pins | 1-3/32  1-15/32 | 97-3102A-12S-3P(946)-ND 11.55 8.32 
Recept. with Socket | 1-1/2 __1-57/64 [VESTO2Be20aISSN0 23.94 19.52 Recept. with Socket | 1-3/32 _ 1-15/32 | 97-3102A-12S-3S(946)-ND___11.95 8.97 
1 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16P-ND SUeF 2818," Plug with Pins | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-1P(946)-ND 19.76 15.54 
reve Ye Emo el F 8 TE, SLURS Fup Sct 8182 | OSTA S64 AD 7022 150 
4 Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-16S-ND 1g05 1473| | 5 | 1454 | ane | Recent with Pins | 1-3/6 1-15/82 (O7-S1O0ASISSsIR(GaG)NDE) 19.76 15.54 
a Recept. with Socket | 1-3/16 _ 1-15/32 | 97-3100A-14S-1S(946)-ND 20.22 ‘15.90 
1 Plug with Ping) 115/82 1-7/8 eee ered 26.38 21.50 Recept. with Pins | 7/8 1-15/32| 97-3101A-14S-1P(946)-ND 24.31 18.79 
Plug with Socket | 1-15/32__ 1-7/8 _| 97-3106A-20-27S-ND 28.30 23.07| | 3 , 2 Se tae & 
20-27 | 1416 }—pecont with Pins] 4-1/2 157/64 | 97-3102A-20-07P-ND Daa ATA Recept. with Socket] 7/8 __1-15/32 | 97-3101A-14S-1S(946)-ND_ 23.91 18.48 
4 : Des ag ureee : : Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32 | 97-3106A-14S-2P(946)-ND 19.60 15.42 
feet i eae is d hee ee = ue 4 Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-15/32| 97-3106A-14S-28(946)-ND 21.23 16.70 
1 ae i [ Poe s : : Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-2P(946)-ND 21.93 17.25 
ap-29 | 47n6 | —Pluawith Socket | 1-15/92 __1-7/8_FSR S06 2. 228:0e 31.06 25.82) | 5 | 148-2 | 4/16 | pecent with Socket| 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-148-25(946)-ND 23.83 18.42 
Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-29P-ND 23.67 19.16 eM ot s z ab UUastleste s : : 
« Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-29S-ND o7t1 24.34 ‘ Recept. with Pins | 7/8  1-15/32] 97-3101A-14S-2P(946)-ND 22.81 ‘17.63 
Plug with Pins | 1-19/3 1-31/32 | 97-3106A-20-14P-ND 36.38 29.65 Recept. with Socket] 7/8 _ 1-15/32 | 97-3101A-14S-2S(946)-ND 24.44 19.79 
1 | 2214 | 19/16 | piug with Socket__| 1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-14S-ND 41.28 33.65 (Continued) 
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Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series 


Accessories For 97 Series Connectors 


Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) wal 
e| 
Plugs and Receptacles (Cont.) Size-Insert Dimensions 
Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 
Shell Fig.| ment No. Description A B C_ | Part No. 1 10 
Size-Insert| No. of Dimensions 
Arrange- |Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Cable Clamps 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 4 10 6 10SL, Cable Clamp 842 795 5/16 | 97-3057-1004(621)-ND 7.63 5.65 
4 Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32] 97-3106A-148-5P(946)-ND 17.71 13.93) [—| 128 | CableClampwith Bushing | — = —_— —_| 97-3057-1004-1(621)-ND* 9.33 6.72 
Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-5S(946)-ND 22.75 17.58] | 6 | 12SL, Cable Clamp 995 8507/16 | 97-3057-1007(621)-ND 6.66 4.87 
5 | tass | sae | Recept. with Pins [1-3/6 1-16/82] 97-3100A-148-5P(946)-ND 21.98 17.28] | — 148__| Cable Clamp with Bushing | —~ =~ = _| 97-3057-1007-1(621)-ND 9.43 6.79 
Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-5S(946)-ND 22.75 17.58 6 16, Cable Clamp 1.120 920 9/16 | 97-3057-1008(621)-ND 853 6.31 
A Recept. with Pins | 7/8  1-15/32| 97-3101A-14S-5P(946)-ND 24.91 20.17; |—| 16S _| Cable Clamp with Bushing | — = —_—— _| 97-057-1008-1(621)-ND__— 11.83 8.88 
Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-5S(946)-ND 25.20: 20.40| | 6 18 Cable Clamp 1.216 920 5/8 | 97-3057-1010(621)-ND 746 5.46 
; Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32] 97-3106A-14S-6P(946)-ND 22.75 17.58| | — Gable Glamp with Bushing | — _—-—_——_—(FSZSOCYRIOIDAGCU NOR 8:60 6.20 
Plug with Socket_| 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-6S(946)-ND__ 18.50 14.30| | 6 | 99 99 Cable Clamp 1.403 927 3/4 | 97-3057-1012(621)-ND 744 5.44 
a Plug with Pins | 1-1/8 — 1-23/32] 97-3108B-14S-6P(946)-ND 24.44 19.79] | — Cable Clamp with Bushing | — == _| 97-3057-1012-1(621)-ND 8.63 6.39 
14s-6 | eg |_Plugwith Socket | 1-1/8  1-29/82 | 97-3108B-148-65(946)-ND__ 25.12 20.34] | 6 | 44 ng Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 | 97-3057-1016(621)-ND 785 5.81 
P Recept. with Pins | 1-3/16  1-15/32| 97-3100A-14S-6P(946)-ND 22.75 17.58| | — ; Cable Clamp with Bushing | — == — __ —_| 97-3057-1016-1(621)-NDt 13.18 9.89 
Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32| 97-3100A-14S-6S(946)-ND 22.90 _17.70 Protective Caps 
3 Recept. with Pins | 7/8  1-15/32| 97-3101A-14S-6P(946)-ND 28.12 2210) | 10] 16 Plug Cap 1.000 0.844 — | 97-60-16P(621)-ND 989 7.42 
Recept. with Socket| 7/8 _1-15/32| 97-3101A-14S-6S(946)-ND 25.83 20.91| | 11| 16 Recept. Cap 1.125 0.434 — | 97-60-16(621)-ND 6.97 5.10 
; Plug with Pins | 1-1/4  1-15/32| 97-3106A-16S-1P(946)-ND 22.75 1758| |10| 18 Plug Cap 1.125 0.844 =— | 97-60-18P(621)-ND 11.96 9.10 
tes-1 | ze |Plug.with Socket | 1-1/4 1-19/32| 97-3106A-168-15(946)-ND___25.34 19.59 | 11| 18 Recept. Cap 1.313 0.434 — | 97-60-18(621)-ND 7.53 5.57 
4 Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32| 97-3102A-16S-1P(946)-ND 16.31 1255| [40] 20 Plug Cap 1.250 0.844 — | 97-60-20P(621)-ND 24.30 19.67 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32| 97-3102A-16S-18(946)-ND 19.17 14.74] | 41 | 20 Recept. Cap 1.434 0.434 — | 97-60-20(621)-ND 9.28 6.68 
; Plug with Pins | 1-1/4  1-15/32| 97-3106A-16S-8P(946)-ND 22.11 1739| |40| 22 Plug Cap 1.375 0.844  — | 97-60-22P(621)-ND 24.99 20.28 
165-8 5/16 Plug with Socket 1-1/4 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S(946)-ND 22.88 17.68 1 22 Recept. Cap 1.563 0.434 — | 97-60-22(621)-ND 41.57 8.68 
4 Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-8P(946)-ND 16.54 12.59 10 24 Plug Cap 1.500 0.844 — | 97-60-24P(621)-ND 29.86 23.47 
Recept. with Socket | 1-9/32 _ 1-15/32 | 97-3102A-16S-8S(946)-ND 16.76 12.89 1 24 Recept. Cap 1.688 0.434 — | 97-60-24(621)-ND 15.76 11.99 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P(946)-ND 28.48 22.38| fag] 28 Plug Cap 1.750 0.844 — | 97-60-28P(621)-ND 19.34. 15.21 
18-1 10/16 Plug with Socket _[1-11/32 _1-31/32 | 97-3106A-18-1S(946)-ND 24.26 19.78 11 28 Recept. Cap 1.923 0.500 — _ | 97-60-28(621)-ND 15.27 11.62 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64] 97-3102A-18-1P(946)-ND 21.80 17.15] [49] 30 Plug Cap 2.000 0.844 — | 97-60-92P(621)-ND 43.84. 35.97 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-18(946)-ND 24.20 18.70} | 44] 39 Recept. Cap 2188 0.500 —_ | 97-60-32(621)-ND 2951 1740 
f Plug with Pins | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-4P(946)-ND 24.00 18.55 
sek ane Plug with Socket | 1-11/32 131/32 | 97-3106A-18-4S(946)-ND 24.74 20.03 ee ee ee oe be furnished. 
; Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-4P(946)-ND 16.98 11.89 tTwo telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-4S(946)-ND 17.46 13.43) — 
1 giivi2, |_Plugwith Pins | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-8P(946)-ND 28.48 22.38| IS/Standard Cylindrical 
2 | 188 Plug with Pins |1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18- H ; ; ; ; 
8/7#16 A i i ee LOBBa1E=68 (2216). 3468 28.27! with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 
4 Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-8S(946)-ND 23.83 18.42 
F Plug with Pins | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-10P(946)-ND 27.41 21.54 _ Shell war 
rato | ang. |_Plugwith Socket |1-11/32 4-31/82| 97-3106A-18-t0s(946)-ND_ 29.30 23.88 eee pe cen Heres ee 
Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64) 97-3102A-18-10P(946)-ND 20.22 15.90 Fig.| ment No. Size Description Part No. 1 10 
4 é 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-10S(946)-ND 23.83 18.42 1 3/16 | Plug with Socket | 946 2.129] MS3106E-10SL-3S-ND* 1912 12.48 
Plug with Pins 1-11/32 1-31/32] 97-3106A-18-11P(946)-ND 27.41 21.54] | 8 3/16 | PlugwithSocket | 946 2.129] MS3106F-10SL-3S-NDt 18.72 12.22 
1 ; 
te-t1 5/12 Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11S(946)-ND 28.48 22.38 9 | 10SL-3 3/16 Plug with Socket 946 1.057 | MS3106R-10SL-3S-ND+ 18.20 12.74 
i Recept. with Pins | 1-3/8 1-68/64| 97-3102A-18-11P(946)-ND 20.22 15.90] | 4 Baee leccu waite (evtege ~ (Gey eee EAS "Nore cae 
Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 | 97-3102A-18-118(946)-ND__ 21.80 17.15) m6 Se Sader | _M8 437 ENESTORRSORIETEING qeGes 4088 
1 Plug with Ping | 1-11/82 131/82 |(ORSSMObRaiSatai(SaayNDa) 637.44 30.52) | 4 216 | Plugwith Socket | 946 2.129] MS3106E-10SL-4S-ND* 20.52 13.40 
R Plug with Socket_|1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-19S(946)-ND 30.26 24.67/ | 8 | tosl-4 | 216 | PlugwithSocket | 946 2129] MS3106F-10SL-4S-ND 1810 12.67 
18-19 | 10/16 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-19P(946)-ND 30.04 24.49) | 4 216 | Recept. with Pins |1.000 297 | _MS3102E-10SL-4P-ND* 9.95 5.65 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-19S(946)-ND 24.66 19.06] |_4 2/16 | Recept.with Pins [1.000.297 | _MS3102R-10SL-4P-ND¢ 7.97 4.53 
: Plug with Pins ]1-16/82 1-7/8 | 97-8106A-20-4P(946)-ND 31.72 25.86) | ? hae Sane ecres lataq.. cog He ena ee we 
Plug with Socket | 1-15) : -3106A-20- i : : ug win soent | : Bebe : ; 
20-4 | a2 ee 32 1-7/8 (BS TesTOG e205 (226).N0 42.69 35.08 | g 416 | Plug with Socket |1.123 2.201] MS3106F-14S-2S-ND 19.45 12.70 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-67/64 Poni Uae i ao) Nay 16.58 10.82) | 4 | 148-2 4/6 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-2P-ND* 1017 6.11 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-48(946)-ND 24.31 18.79 4 4/16 | Recept. with Socket | 1.188 .297 | MS3102E-14S-2S-ND* 10.68 6.41 
‘| 20-7 BG Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7P(946)-ND 31.72 25.86 4 4/16 Recept. with Pins | 1.188 297 MS3102R-14S-2P-ND: 9.85 5.59 
4 Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-7S(946)-ND 2275 17.58 ‘ oF nec a ce a ee oa 985.67, 
Sn Bi ‘ G re =f lug with Pins . 937 -14S-5P-| 14.93 10.45 
1 | poe | 92812, | Plug with Pins _|1-16/82_1-7/8 [ASGIRGRS2CAIGRSA)NDIN 34.82 28.88 | | 5/16 | Plugwith Socket |1.123 937 | MS3106A-14S-5S-ND 173 12.41 
4 9/7#16 | Recept.with Socket] 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-16S(946)-ND 24.51 18.94 4 148-5 5/16 Recept. with Pins | 1.188 297 | MS3102E-14S-5P-ND* 9.45 5.67 
; Plug with Pins ]1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27P(946)-ND 35.82 29.20] | 4 5/16 | Recept. with Pins [1.188.297 | _MS3102R-14S-5P-ND: 9.66 5.80 
90-27 | 14te |_Plugwith Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-278(946)-ND 38.48 31.37| | 1 6/16 | PlugwithSocket [1.123 .937 | MS3106A-14S-6S-ND 1353 9.47 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64] 97-3102A-20-27P(946)-ND 24.31 18.79] | 8 G6 | Plug with Socket | 1.123 2.201 | MS53106%=148-65-ND 18.86 12.31 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-27S(946)-ND 21.48 ‘17.40 : 148-6 as Ricca an ae ree Mer omens a oe 
1 Plug with Pins /1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-29P(946)-ND 38.16 31.10] | 4 6/i6 | Recept.with Pins |1188 297 | MS3102R-148-6P-ND 990 5.94 
o0-09 | 176 | Pluawith Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-298(946)-ND__ 42.22 34.41 | 4 6/16 | Recept. with Socket [1.188 297 | _MS3102R-148-6S-ND: 1161697 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-29P(946)-ND 26.04 21.08) | 8 | 148-7 316 | Plugwith Socket [1.123 2.201 | MS3106F-14S-7S-ND 21.99 14.36 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-295(946)-ND 29.78 23.40| | 4 716 | Plugwith Socket [1.250  .937 | MS3106A-16S-1S-ND 1795 12.57 
; Plug with Pins |1-19/32 1-31/32| 97-3106A-22-14P(946)-ND 39.94 3256] | 8 | jee, 76 | Plug with Socket |1.250 2.201 | MS3106F-16S-1S-ND 28.01 17.93 
oo-14 | tog |_Plugwith Socket |1-19/32 1-31/32| 97-3106A-22-145(946)-ND__ 44.27 36.2 : TAG | Recapt. with Pins | 1.281 207 | IMSSID2ESIES=1 BEND = 977.18 
; Recept. with Pins | 1-5/8  1-63/64| 97-3102A-22-14P(946)-ND 28.48. 22.38) Ae Pug lh Sone ee a cer ee ant 
Recept. with Socket | 1-5/8 _1-69/64| 97-3102A-22-148(946)-ND__33.02 26.92} | g | 16-10 3/2 | Plug with Socket [1250  2524| MS3t06F.16-10S-ND a7 4976 
1} g949 | 14ne [| Plug with Socket |1-19/82 1791/32 HDESIDBRCERISSIGEONOEN 28.04 92.56) [4 | 16-41 22 | Recept. with Pins [1.281.484 | MS3102R-16-11P-ND 1041 6.25 
4 Recept. with Pins | 1-5/8 1-63/64 | 97-3102A-22-19P(946)-ND 27.99 22.00| | 4 10/16 | Recept. with Pins |1.375  .453 | MS3102E-18-1P-ND* 12.23 8.56 
1] og | cane | Plugwith Pins [1-292 2-1/4 | 97-3106A-24-28P(946)-ND_96.45 79.14] | 4] 18+ 1016 | Recept. with Pins |1.375 453 | MS3102R-18-1P-ND+ 1143 8.00 
4 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-288(946)-ND 81.48 66.41| | 1 106 | ‘Plug with Socket | 1.333 1-219 BAMSe/0GRatSatssn ete ie 
Plug with Pins |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-11P(946)-ND 104.48 e573] |4| 18:11 5/i2_| Recept. with Pins [1.875 453 | MS31026-18-11P-ND* 12.30 8.61 
oaty |22/4#12, | Plug with Socket |1-31/32 2-4/4 | 97-3106A-28-118(946)-ND__ 128.12 10044) [44 2027 | 14/6 | Recept.with Pins | 453 __1.500 | _MS3102R-20-27P-ND 128 8.68 
‘i 22/18#16| Recept. with Pins | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P(946)-ND 76.24 62.14 : a ee Recept. with Pins_| 453__1.625 [IMSaiDBes2zalsiaNDa 17.89 1248 
Recept.with Socket | 2 2-4/4 | 97-3102A-28-118(946)-ND___ 95.47 _ 78.34 |} a oes = = een Sea 
z -20-22P-ND* 
1 Plug with Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16S(946)-ND 109.04 89.48 ecep wees | _ ee 
| 28 | 2018 eee tie To saa | eT-S102A2B46P(46)-ND Tage est] | 1) 2411 [ae over] Recent. with Pins ] 453° 1.750)” MS3102R-24-11P-ND 17.08 11.96 
pt. (946) E . 9 Plug with Socket |1.291 1.715 | MS3106R-24-11S-ND: 30.08 19.26 
1) oper | arte |_Plugwith Pins 131/82 _ 2-14 | 97-3106A-28-21P(946)-ND__ 61.28 49.99] Gianna: - . nis seats 
- i 5 ru 7 ‘nvironmental resisting nvironmental resisting with strain relie part number only’ 
4 Recept. with Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-218(946)-ND__ 55.91 45.88] 4 sightweight environmental resisting 
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Amphenol* Amphe-PPM Quick Disconnect Connectors 
Industrial 


Amphe-PPM is a rapid mate, push/pull connector which provides positive mating in limited 
space and ease of use. High performance signal and power interconnection solution, is 
ideally suited to many commercial and industrial applications including, medical equipment, 
instrumentation/test and measurement, and communication equipment. 


Features: 

* Non-reflective nickel finish * IP67 rated * Designed to IEC 61984 * UL94V-0 inserts * Solder 
contacts * Non-magnetic 

Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


Shell Cable 
Size No. of Contact Diameter Diameter Digi-Key Price Each 
(mm) | Contacts (mm) (mm) Description Part No. 1 10 50 
Fig. 1 — Straight Plug 
3 1.0 with Pins APSCPB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
10 5 0.8 3.0~6.5 with Pins APSCPD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
3 1.0 with Socket APSCSB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
5 0.8 with Socket APSCSD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
2 1.6 with Pins APSDPA6E2-ND 36.82 30.04 27.14 
12 T 1 4.0 ~8.0 with Pins APSDPF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 1.6 with Socket APSDSA6E2-ND 36.82 30.04 27.14 
7 1 with Socket APSDSF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 2.5 with Pins APSEPB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 with Pins APSEPF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
16 12 1 7.0~12.0 with Pins APSEPJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
2 2.5 with Socket APSESB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 with Socket APSESF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
12 1 with Socket APSESJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
3 2.5 with Pins APSFPA6E2-ND 52.72 43.94 41.01 
5 1.5 with Pins APSFPB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
18 5 1 with Pins APSFPD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
3 2.5 with Socket APSFSA6E2-ND 52.70 43.92 41.00 
5 1.5 with Socket APSFSB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
5 1 with Socket APSFSD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
Fig. 2 — Square Flange Receptacle 
3 1.0 with Pins APSCPB2-ND 24.48 19.96 17.75 
10 5 0.8 = with Pins APSCPD2-ND 26.13 21.44 19.10 
3 1.0 with Socket APSCSB2-ND 24.48 19.96 17.75 
5 0.8 with Socket APSCSD2-ND 26.13 21.44 19.10 
2 1.6 with Pins APSDPA2-ND 25.36 20.67 18.39 
42 rf 1 —_ with Pins APSDPF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 1.6 with Socket APSDSA2-ND 25.36 20.67 18.39 
7 1 with Socket APSDSF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 2.5 with Pins APSEPB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 with Pins APSEPF2-ND 32.96 27.04 24.09 
16 12 A _ with Pins APSEPJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
2 2.5 with Socket APSESB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 with Socket APSESF2-ND 32.94 27.03 24.07 
12 1 with Socket APSESJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
3 2.5 with Pins APSFPA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 with Pins APSFPB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) _— with Pins APSFPC2-ND 37.92 30.94 27.95 
18 5 1 with Pins APSFPD2-ND 41.24 34.11 31.21 
3 2.5 with Socket APSFSA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 with Socket APSFSB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (6 Contacts) = with Socket APSFSC2-ND 37.92 30.94 27.95 
5 il with Socket APSFSD2-ND 41.24 34.11 31.21 
Fig. 3 — Jam Nut Receptacle 
3 1.0 with Pins APSCPB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
10 5 0.8 30-65 with Pins APSCPD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
3 1.0 with Socket APSCSB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
5 0.8 with Socket APSCSD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
2 1.6 with Pins APSDPA7E2-ND 31.26 25.65 22.85 
12 7 al 4.0 ~8.0 with Pins APSDPF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 1.6 with Socket APSDSA7E2-ND 31.26 25.65 22.85 
ra 1 with Socket APSDSF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 2.5 with Pins APSEPB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 1.5 with Pins APSEPF7E2-ND 37.64 30.71 27.74 
16 12 i 7.0~12.0 with Pins APSEPJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
2 2.5 with Socket APSESB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 15 with Socket APSESF7E2-ND 37.66 30.73 27.75 
12 1 with Socket APSESJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
3 2.5 with Pins APSFPA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 with Pins APSFPB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
18 5 1 with Pins APSFPD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
3 2.5 with Socket APSFSA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 with Socket APSFSB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
5 1 with Socket APSFSD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
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Am p h e n fe) | No. of |Backshell| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. Color |ination| Plating | PartNo. 1 10 50 | Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 3+PE Blue Screw Gold 361-1362-ND 13.66 1264 11.34] C016 20D003 200 10 
3+PE Black Screw Gold 361-1363-ND 13.66 12.64 11.34] C016 20D003 200 12 
. 6+PE Black | Solder Silver 361-1085-ND 11.43 9.94 8.95} C016 30D006 100 12 
eco/mate™ Circular fas 2)6+PE | Blue | Solder| Silver | 361-1368-ND 11.43 994 8.95] C016 30D006 100 10 
1780,1781 14108/84 6+PE Blue Solder Gold 361-1369-ND 14.60 13.51 12.12 | C016 30D006 200 10 
Connectors — IP 65/IP 67 6+PE | Black | Solder] Gold | 361-1370-ND 14.44 13.36 11.99] C016 300006 200 12 
i Z G 00.0394 6+PE | Black | Crimp |No Contacts| 361-1086-ND 6.96 5.76 _ 4.80] C016 100006 000 12 
(Replaces C1 6-1 Series) E 63093 48932 Female — Straight Cable Connectors with Internal Strain Relief 
3+PE Blue Screw Silver 361-1364-ND 9.48 8.24 7.42} C016 20D003 110 10 
Features: * New screw connection with clamping ring « Strain relief and seal in a single element * Ergonomically shaped 3+PE Black | Screw Silver 361-1365-ND 9.48 8.24 7.42 | C016 20D003 110 12 
handle for a better grip and safer handling * The eco/mate program is compatible and interchangeable with the C16-1 34PE Blue Screw Gold 361-1366-ND 14.94 13.82 12.41] C016 20D003 210 10 
Series Note: * Male cable connectors mate with female cable connectors * Receptacles do not mate with each other 7 34PE Black | Screw Gold 361-1367-ND 14.94 13.82 12.41] CO16 20D003 210 12 
35 PE 6sPE 6+PE Blue Solder Silver 361-1371-ND 12.58 10.94 9.85 | C016 30D006 110 10 
General Characteristics Screw Solder Crimp 6+PE Black | Solder Silver 361-1372-ND 12.58 10.94 9.85) C016 30D006 110 12 
= 6+PE Blue Solder Gold 361-1373-ND 15.20 14.06 12.62) C016 30D006 210 10 
ene Cae CaRNG can jeep nee cin ace rae 6+PE | Black | Solder | Gold _| 361-1974-ND 15.10 13.97 12.54] C016 300006 210 12 
Contact Resistance <bm0 <5m0 <5m0 Female — Right Angle Cable Connectors 
Climate: Operating Temperature 40°C ~ 100°C 40°C ~ 125°C 40°C ~ 125°C 3+PE Blue Screw Silver 361-1375-ND 15.12 13.99 12.55] C016 20F003 100 10 
Mechanical: | IP-Degree of Protection IP 65/IP 67 IP 65/7 IP 67 IP 65/7 IP 67 3+PE Black Screw Silver 361-1087-ND 15.12 13.99 12.55] C016 20F003 100 12 
Materials: Contact Plating Silver plated Silver plated Silver plated 3 | 6+PE Blue Solder Silver 361-1376-ND 17.00 15.73 14.11] C016 30F006 100 10 
Wire Gauge TZ AWG 20 AWG 26-16 AWG 6+PE Black | Solder Silver 361-1088-ND 17.00 15.73 14.11] CO16 30F006 100 12 
Other: Color Black Black Black 6+PE | Black | Crimp [No Contacts| 361-1089-ND 12.19 10.60 9.54] C016 10F006 000 12 
Male — Receptacles 
3+PE Black | Screw Silver 361-1090-ND 7.88 6.67 5.61 | C016 200003 100 12 
3+PE Black Screw Gold 361-1377-ND 11.87 10.32 9.29] C016 200003 200 12 
4 | 6+PE Black | Solder Gold 361-1378-ND 12.32 11.40 10.23] C016 300006 200 12 
6+PE Black | Solder Silver 361-1091-ND 7.52 6.96 6.25] C016 300006 100 12 
6+PE Black Crimp [No Contacts | 361-1092-ND 3.92 3.24 2.70] C016 100006 000 12 
Female — Receptacles 
3+PE Black Screw Silver 361-1081-ND 8.81 746 6.28] C016 20G003 100 12 
3+PE Black Screw Gold 361-1359-ND 12.00 11.10 9.96] C016 20G003 200 12 
5 | 6+PE Black | Solder Silver 361-1082-ND 9.68 8.42 7.58} C016 30G006 100 12 
6+PE Black | Solder Gold 361-1360-ND 13.04 12.07 10.83) C016 30G006 200 12 
6+PE Black Crimp [No Contacts | 361-1083-ND 3.77 3.12 2.60} C016 10G006 000 12 
Protective Caps 
For Male Receptacles 361-1093-NDt 6.90 5.72 4.76 | C016 OOU000 000 12 
6 For Male Cable Connectors 361-1094-NDt 7.60 6.29 5.24] C016 OOU000 010 12 
For Female Receptacles ... 361-1148-ND 9.51 7.88 6.56] C016 00V000 000 12 
For Female Cable Connectors. 361-1147-ND 6.64 5.50 4.58 | C016 O0V000 010 12 
+ Black 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Color Part No. 1 10 50 Part No. 
Colored Backshells 
x Red 361-1379-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 11 
White 361-1380-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 13 
= : Yellow 361-1381-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 14 
eee eae Orange 361-1382-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 15 
Female 123 (31.3) Brown 361-1383-ND 10.49 9.12 8.21 | C016 20H003 800 16 
Green 361-1384-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 17 
Violet 361-1385-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 18 
No. of |Backshell| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. Color |ination| Plating | PartNo. i 50 | Part No. 
Male — Straight Cable Connectors Ree Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
3xPE | Black | Sorew] Silver | 961-1078-ND 10.17 861 7.24) CO1620H003 100 12| | Description Pat to. ____— io tit 
3+PE Blue Screw Silver 361-1341-ND 10.35 8.76 7.37 | C016 20H003 100 10 7 GI 
3+PE | Black | Screw] Gold | 361-1343-ND 11.86 10.98 — 9.85| C016 20H003 200 12 ap oe ite a : jeiWe as aan Tae = 2 ait aay : 
3+PE | Blue | Screw | Gold) 361-1342-ND 11.86 10.98 9.85] C016 20H003 200 10) | socket, Silver Plated, 26-20AWG — | 361-1097-ND 1.56 97 .65 | VNO2 016 0003 1 
1 [6+PE | Black | Solder | Silver 361-1079-ND 9.82 8.54 7.69 | C016 30HO06 100 12 Socket, Silver Plated, 20 - 16AWG 361-1098-ND 1.78 111 74 | VN 02016 0002 1 
6+PE Blue Solder Silver 361-1348-ND 9.94 8.64 —7.78| C016 30H006 100 10 Tools 
6+PE Black | Solder Gold 361-1350-ND 13.36 12.36 11.09} C016 30HO06 200 12 Crimp Tool for C016 361-1149-ND 72.88/1 FG 0300 146 1 
6+PE Blue Solder Gold 361-1349-ND 13.36 12.36 11.09] C016 30HO06 200 10 Crimp Tool, Long Handle 361-1099-ND 156.04/1 TA 0000 
6+PE Black Crimp [No Contacts} 361-1080-ND 6.29 5.21 4.34 | C016 10HO06 000 12 Crimp Tool, Short Handle 361-1100-ND 146.72/1 TA 0500 
Male — Straight Cable Connectors with Internal Strain Reliefs Die Set, 20 - 16AWG 361-1101-ND 171.76/1 TA 0000 163 
3+PE ] Black | Screw] Silver | 361-1345-ND 10.95 9.27 7.79] CO16 20H003 110 12] |_Die Set, 26 - 20AWG Soiali0eano 169.31/4 TA 0000 202 
3xPE | Blue | Sorew| silver | 361-1344-ND 11.00 931 —7.83| CO16 20H003 110 10| | Locator for VNo2 016 0008 1 cory) oot T0001 146-0001 
Locator for VNO2 016 0002 1 361-1104-ND 27.58/1 TA 0002 146 0001 
3+PE Black | Screw Gold 361-1347-ND 12.64 11.70 10.50} C016 20HO03 210 12 Locator for VNO1 016 0004/0011 1 361-1105-ND 33.54/1 TA 0002 016 0001 
1 3+PE Blue Screw Gold 361-1346-ND 12.64 11.70 10.50} C016 20H003 210 10 
6+PE Black | Solder Silver 361-1352-ND 10.86 9.44 8.50| C016 30H006 110 12 
6+PE Blue Solder Silver 361-1351-ND 10.86 9.44 — 8.50| C016 30H006 110 10 Cable 10° | 
6+PE Black | Solder Gold 361-1354-ND 14.12 13.07 11.72] C016 30H006 21012) Assemblies 
6+PE Blue Solder Gold 361-1353-ND 14.12 13.07 11.72 | C016 30H006 210 10 . : : a 
5 Features: ¢ Sunlight resistant * IP 65/IP 67 sealed * PVC 
Male — Right Angle Cable Connectors insulated * Black PVC jacket 
3+PE Blue Screw Silver 361-1355-ND 14.18 13.12 11.77} CO16 20K003 100 10 
__|3#PE | Black | Screw | Silver | 361-1356-ND 14.18 1342 11.77] C016 20K003 100 12 Digi-Key Price Each ‘Amphenol-Tuchel 
6+PE Blue Solder Silver 361-1357-ND 14.92 13.81 12.39) C016 30K006 100 10 Description Part No. i 10 50 Part No. 
6+PE | Black | Solder | _Silver__| 361-1358-ND 14.92 13.81 12.39] C016 30K006 100 12| [Male 6+PE, 14AWG, Single Ended 361-1209-ND 3819 36.29 34.79 | CA016 700001 
Female — Straight Cable Connectors Female 6+PE, 14AWG, Single Ended 361-1210-ND 38.36 36.45 34.94 | CA016 71 0001 
2 3+PE Blue Screw Silver 361-1361-ND 9.39 7.95 6.68} C016 20D003 100 10 Male 3+PE, 14AWG, Single Ended 361-1211-ND 40.21 38.20 36.62 | CA016 70 0002 
3+PE Black | Screw Silver 361-1084-ND 9.39 7.95  6.68| C016 20D003 100 12 Female 3+PE, 14AWG, Single Ended 361-1212-ND 40.46 38.44 36.85 | CA 016 71 0002 


C16-1 Circular Connectors 


The circular connectors of the C 16-1 series are designed to meet the high requirements of industrial applications under 


harsh environmental conditions. 


* Number of Contacts: 7 (6 + PE) * Termination: Solder * Wire Gauge: AWG 18 «Rated Insulation Voltage: 250V 


Current Carrying Capacity: 10A * Protection Class: IP 67 * Contact Plating: Silver 


Features: ¢ Circular connectors with contact arrangements 3 + PE and 6 + PE for power and signal applications 
Applications in machine tools, measurement and control, process technology and medical equipment * Housing are made 


from high grade plastic material * Protected against unlocking by threaded coupling * Protection degree IP 67 per IEC 
60529 in mated condition Internal strain relief with screw clamp or clamping ring provides a safe cable restrain 


No. of | Cable | Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Pos. | Outlet | (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
7 - 30.0 361-1041-ND 8.42 7.13 6.00 T3106 000 


Panel Mount Receptacle Male 


384 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Am p h eno I C091 A and C091 D — IP 67 No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
5 Fig. Positions Part No. 1 10 50 | Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Circu lar Con nectors 5 361-1241-ND@+ 8.45 715 6.02 | T3363 018 
; ‘ Ww 5 361-1064-ND@ 6.73 557 4.64 | T3363 000 
RoHS Compliant Parts Available ; . ° 5S DIN 361-1242-ND@¢ 966 840 7.56 | 13359018 
(parts other than indicated may be available as ROHS Compliant) E 63093 5SDIN 361-1065-ND 8.63 7.31 6.15 | T3363 010 
Features: ¢ Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching * Complete EMI shielding 6 DIN 361-1243-ND@ 9.07 7.68 6.46 | T 3403 018 
in fully mated and locked position * Solder termination 6 DIN 361-1066-ND 7.51 6.22 5.18 | T 3403 000 
Specifications: * Metal threaded coupling is nickel plated * Contact plating is silver * C091 A: Plastic Backshell 7 DIN 361-1245-ND@ 10.21 8.88 8.00 | T 3487 000 
* C091 D: Metal Backshell — IP 67 5 7 361-1067-ND 5.66 468 3.90 | T3478 000 
7 361-1244-ND@+ 9.78 828 6.96 | 73478018 
8 DIN 361-1246-ND@t 15.78 14.60 13.10 | T 3507 018 
8 DIN 361-1068-ND 10.37 8.78 7.39 | T 3507 000 
12 361-1247-ND@+ 17.20 15.91 14.28 | T 3638 004 
12 361-1069-ND 15.16 14.03 12.59 | T 3638 000 
14 361-1248-ND@+ 15.93 15.00 13.59 | T 3653 004 
14 361-1070-ND 17.26 15.97 _ 14.33 | T 3653 000 
Female Receptacles, Front Panel Mount (With Hex Nut) — RoHS Compliant 
2 361-1249-ND 9.67 819 6.89 | T 3203009 
3 DIN 361-1250-ND 7.28 6.03 5,02 | T 3263 009 
4 IEC 361-1251-ND 7.02 5.81 4.84 | T 3303 009 
5 361-1252-ND 7.22 5.98 4.98 | T 3363 009 
5 SDIN 361-1253-ND 8.92 7.55 _ 6.35 | T 3359 009 
5 6 DIN 361-1254-ND 6.03 5.00 4.16 | T 3403009 
7 DIN 361-1256-ND 10.65 9.26 8.34 | T 3487 009 
7 361-1255-ND 8.00 663 5.52 | T3478 009 
8 DIN 361-1257-ND 10.01 8.70 7.83 | T 3507 009 
12 361-1258-ND 15.74 14.56 13.07 | T 3638 009 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 14 361-1259-ND 17.64 16.32 14.65 | T 3653 009 
Fig. Part No. 1 10 50 | Part No. Female Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
C091 A Series 3 DIN 361-1260-ND 5.31 4.40 3.66 | T 3263 100 
Male Cable Mount, Solder Type 3 DIN 361-1386-ND§ 8.29 687 5.72 | T3263 400 
2 361-121S-NDe joie? Glob Figo || e200 Ob 4 IEC 361-1261-ND 8.58 7.11 5.92 | T3303 100 
2 361-1214-NDet 1105 935 787 |1T3200018 4 IEC 361-1270-ND§ 7.96 674 5.67 | T3303 400 
3 DIN 361-1215-ND@t 10.86 9.44 8.50 | T3260 018 5 361-1262-ND 8.87 7.51 6.31 | T3363 100 
3 DIN 361-1044-ND 11.02 9.33 7.85 | T 3260001 5 361-1271-ND§ 8.71 7.37 6.20 | T 3363 400 
41EC 361-1216-ND@# 10.01 8.70 _7.83 | T3300 018 5S DIN 361-1263-ND 8.58 7.26 6.11 | T3359 100 
41EC 361-1045-ND. 10.24 8.90 8.01 | T 3300001 6 6 DIN 361-1264-ND 9.96 8.43 7.09 | T 3403 100 
5 361-1217-ND@$ 10.47 9.10 8.19 | T3360 018 6 DIN 361-1272-ND§ 9.54 8.08 6.79 | T 3403 400 
5 361-1046-ND@ 11.31 9.57 8.05 | T 3360001 Z 361-1265-ND 10.89 9.22 7.76 | T3478 100 
5S DIN 361-1047-ND@ 1217 10.58 9.53 | T3360 010 7 361-1273-ND§ 10.37 8.78 7.39 | T3478 400 
, 6 DIN 361-1218-NDot 13.41 11.66 10.50 | T 3400 018 7 DIN 361-1266-ND 10.86 9.44 8.50 | T 3487 100 
6 DIN 361-1048-ND 10.86 9.44 8.50 | T 3400 001 8 DIN 361-1267-ND 9.84 856 7.71 | T3507 100 
7 DIN 361-1220-ND@ 1113 9.68 8.72 | T3484 001 8 DIN 361-1274-ND§ 9.68 842 7.58 | T3507 400 
7 361-1219-NDot 1281 11.14 10.03 | T3475 018 12 361-1268-ND 15.24 14.10 12.65 | T3638 100 
7 361-1049-ND@ 11.50 10.00 9.00 | T 3475 001 14 361-1269-ND 14.96 13.84 12.42 | T 3653 100 
8 DIN 361-1221-ND@t 8.42 7.32 6.59 | T 3504018 C091 D Series - IP 67 
8 DIN 361-1050-ND 1058 9.20 8.28 | T 3504 001 Male Cable Mount — RoHS Compliant 
ue OEE: DoCS ibe 1280) een 3 DIN 361-1124-ND 18.34 17.27 15.65 | C091 31H003 1002 
ia Sr eaNDee Meee deed. ae gare aecaieag 4IEC 361-1286-ND 1850 17.41 15.78 | Co91 31H004 1002 
ie Sse Wess. dean. *4701.| nacso oot 5SDIN 361-1287-ND 17.36 16.78 15.62 | C091 31H105 100 2 
E : : . 5 DIN 361-1125-ND 17.22 16.21 14.69 | CO91 31H005 100 2 
Male Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 4 6 DIN 361-1126-ND 18.96 17.84 __ 16.17 | C091 31H006 1002 
2 Gene AND) 14.96 14.08 12.76 |'T 3200 005 7 361-1288-ND 19.09 17.97 16.29 | C091 31HO007 1002 
3 DIN eailzaeeNl) 17.60 16.28 14.61 | T 9260.005 7 DIN 361-1289-ND 19.21 18.08 16.39 | C091 31H107 1002 
are Bae e fee pee ae | ead oe 8 DIN 361-1127-ND 19.45 18.31 16.59 | C091 31H008 100 2 
BS TIN Be SSS ND 4 o7°- 4800. 14:be: (ar aaae 665 12 361-1290-ND¥ 20.58 19.90 18.53 | C091 31H012 200 2 
5 SON BEEN CHET Gar CEE TCTTT 14 361-1291-ND¥ 21.29 20.58 19.16 | C091 31HO14 200 2 
7 361-1230-ND 15.62 14.71 13.33 T 3475 005 Male Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 
7 DIN 361-1231-ND 15.73 14.80 13.42 | T3484 005 3 DIN 361-1320-ND 18.50 17.88 16.65 | C091 31K003 100 2 
8 DIN 361-1232-ND 15.93 15.00 13.59 | T3504 005 4 DIN 361-1321-ND 18.81 18.19 16.93 | C091 31K004 1002 
12 361-1233-ND 22.80 22.04 20.52 | T 3635 005 5SDIN 361-1322-ND 18.93 18.30 17.04 | C091 31K105 1002 
14 361-1234-ND 23.87 23.07 21.48 | T 3650 005 5 361-1323-ND 18.74 18.12 16.87 | C091 31KO005 100 2 
Female Cable Mount, Solder Type 5 6 DIN 361-1324-ND 19.14 18.51 17.23 | C091 31K006 100 2 
2 361-1235-ND¢ 11.57 10.06 9.06 | T3201 001 7 DIN 361-1325-ND 19.34 18.70 17.41 | C091 31K107 1002 
3 DIN 361-1053-ND 1185 1030 927 | T3261 001 7 361-1326-ND 19.25 18.61 17.33 | C091 31KO07 1002 
41EC 361-1054-ND@ 10.76 9.36 8.43 | T 3301 001 8 DIN 361-1327-ND 19.52 18.87 17.57 | C091 31K008 100 2 
5 361-1055-ND 11.62 10.10 9.09 | T3361 001 12 361-1328-ND 21.62 20.90 19.46 | C091 31K012 1002 
5S DIN 361-1056-ND@ 13.20 11.48 10.34 | T 3361010 14 361-1329-ND 21.27 20.57 _ 19.15 | C091 31K014 100 2 
3 6 DIN 361-1057-ND 11.94 10.38 9.35 | T 3401 001 Female Cable Mount — RoHS Compliant 
7 DIN 361-1236-ND® 13.64 12.62 11.33 | T 3485 001 3 DIN 361-1128-ND 19.31 18.18 16.48 | C091 31D003 100 2 
7 361-1058-ND 13.238 11.50 10.35 | T3476 001 41EC 361-1292-ND 19.24 18.12 16.42 | C091 31D004 100 2 
8 DIN 361-1059-ND 1216 11.25 10.10 | T 3505 001 5 SDIN 361-1293-ND 17.10 16.53 15.39 | C091 31D105 100 2 
12 361-1060-ND 16.76 15.78 14.30 | T 3636 001 5 DIN 361-1129-ND 19.36 18.23 16.52 | C091 31D005 100 2 
14 361-1061-ND 18.07 17.01 __15.42 | T 3651 001 6 DIN 361-1130-ND 19.53 18.39 16.67 | C091 31D006 100 2 
Male Receptacles, Front Panel Mount (With Ring Nut) : 7 DIN 361-1295-ND 18.84 18.22 16.96 | C091 31D107 1002 
3 DIN 361-1071-ND 6.03 5.00 4.16 | T 3262 000 7 361-1294-ND 17.24 1667 15.52 | C091 31D007 100 2 
4 IEC 361-1072-ND 6.26 5.19 4.32 | T 3302 000 8 DIN 361-1131-ND 20.16 18.98 17.20 | C091 31D008 100 2 
5 361-1283-ND@§ 5.80 4.80 4.00 | T 3362 400 12 361-1296-ND¥ 20.70 20.01 18.63 | C091 31D012 200 2 
re 5 361-1073-ND 6.58 5.45 4.54 | T 3362 000 14 361-1297-ND¢ 25.97 25.10 23.37 | C091 31D014 200 2 
6 DIN 361-1075-ND 7.92 6.56 _5.46 | T 3402 000 Male Receptacles - Front Panel Mount 
—_..lUlC(té‘iCWRS OES Rens Compliant 
7 -1076- 7: : : 
@ DIN SSOP AND Bae Geo: veal easpe.000 3 DIN 361-1136-ND 8.55 7.24 6.09 | C091 31W003 1002 
Male Receptacles, Front Panel Mount (With Hex Nut) — RoHS Compliant a ae See seus there a mee te aes 7 
3 DIN eoihilzreeNlb) 6.44 5.33 4.44 | T9262 009 5 DIN 361-1137-ND 892 7.55 6.35 | C091 31W005 1002 
oa See oe tage aan! |e cees ane z 6 DIN 361-1138-ND 9.23 7.81 _6.57 | Co91 31Ww006 1002 
é BIN PEON 744 BBA 4.901 3402/000 7 DIN 361-1317-ND 9.78 828 6.96 | C091 31W107 1002 
4 7 Baan dd’ weene tree! laas7 008 7 361-1316-ND 9.44 7.97 6.70 | C091 31Wo07 100 2 
DIN PS EEOAD) 590° (eno — B74] wSe0n 009 8 DIN 361-1139-ND 10.14 8.58 7.22 | CO91 31W008 100 2 
42 ASABE EXD Oa eer ee ae ge 12 361-1318-ND¥ 16.88 15.62 14.02 | Co91 31W012 2002 
iA TG EEDATD a74 i7.ed°. dese |: asD1000 14 361-1319-ND$ 15.27 14.37 _ 13.03 | Co91 31W014 200 2 
Female Receptacles, Front Panel Mount (With Ring Nut) Female Receptacles - Fr ‘ont Panel Mount 
2 361-1237-ND@ 889 7.53 6.33 | 73203000 wiolis Compliant 
2 361-1238-ND¢@t 1014 858 722 |7 3203018 3 DIN 361-1132-ND 10.27. 8.69 7.31 | C091 31N003 100 2 
: 3 DIN 361-1239-ND@¢ 786 4651 542 |T 3263018 5 4 IEC 361-1298-ND 10.17 8.61 7.24 | C091 31N004 100 2 
3 DIN 361-1062-ND@ 690 572 476 | 73263000 5SDIN 361-1299-ND 10.60 9.22 — 8.30 | C091 31N105 100 2 
4IEC 361-1240-NDo¢ 785 665 559 |T 3303018 5 DIN 361-1133-ND 10.32 8.74 ~—7.35 | C091 31N005 100 2 
4 IEC 361-1063-ND 6.96 5.76 4.80 | T 3303 000 RoHS Compliant $Gold Plated — § Straight dip solder type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(to91) 385 


Amphenol 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 


C091 A and C091 D - IP 67 
Circular Connectors (cont.) 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig. Positions Part No. 1 10 50 | Part No. 
6 DIN 361-1134-ND 7.98 6.76 5.68 | C091 31N006 100 2 
7 DIN 361-1301-ND 11.68 10.16 9.15 | C091 31N107 100 2 
5 7 361-1300-ND 7.31 6.36 5.73 | C091 31N007 100 2 
8 DIN 361-1135-ND 13.06 11.36 10.23 | C091 31N008 100 2 
12 361-1302-ND¥ 16.54 15.30 13.73 | C091 31N012 200 2 
14 361-1303-ND¥ 15.13 14.24 12.91 | C091 31N014 200 2 
Female Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
3 DIN 361-1304-ND 10.04 8.50 7.15 | C091 31G003 100 2 
4 IEC 361-1305-ND 9.96 8.43 7.09 | C091 31G004 100 2 
5S DIN 361-1307-ND 10.70 9.30 8.37 | C091 31G105 100 2 
5 361-1306-ND 9.85 8.34 7.02 | C091 31G005 100 2 
6 6 DIN 361-1308-ND 10.06 8.52 7.16 | C091 31G006 100 2 
7 DIN 361-1310-ND 11.75 10.22 9.20 | C091 31G107 100 2 
7 361-1309-ND 9.41 8.18 7.37 | C091 31G007 100 2 
8 DIN 361-1311-ND 12.37 10.76 9.69 | C091 31G008 100 2 
12 361-1312-ND¥ 16.96 15.69 14.08 | C091 31G012 2002 
14 361-1313-ND¥ 18.07 17.01 15.42 | C091 31G014 2002 
Male Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
3 DIN 361-1140-ND 9.46 8.01 6.74 | C091 31C003 100 2 
7 5 DIN 361-1141-ND 10.45 8.85 7.44 | C091 31C005 100 2 
6 DIN 361-1142-ND 10.14 8.58 7.22 | C091 31C006 100 2 
8 DIN 361-1143-ND 10.87 9.20 7.74 | C091 31C008 100 2 
Female Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 
3 DIN 361-1330-ND 20.46 19.78 18.42 | C091 31F003 100 2 
4 DIN 361-1331-ND 20.40 19.72 18.36 | C091 31F004 1002 
5S DIN 361-1332-ND 21.53 20.81 19.38 | C091 31F105 1002 
5 361-1333-ND 20.28 19.61 18.26 | C091 31F005 100 2 
6 DIN 361-1334-ND 20.64 19.96 18.58 | C091 31F006 100 2 
7 DIN 361-1335-ND 23.16 22.39 20.85 | C091 31F107 1002 
7 361-1336-ND 20.64 19.96 18.58 | C091 31F007 1002 
8DIN 361-1337-ND 23.22 22.45 20.90 | C091 31F008 1002 
12 361-1338-ND 26.03 25.16 23.43 | C091 31F012 1002 
14 361-1339-ND 26.93 26.03 24.24 | C091 31F014 1002 
Tools 
Spanner Wrench Cable Side | 361-1144-ND 18.51/1 FH 0300 091 
Spanner Wrench Receptacles] 361-1145-ND 10.66/1 N 45 091 0001 
@ RoHS Compliant + Gold Plated § Straight dip solder type 


44 Series Circular 


Connectors — 


IP 65/67 


Features: 


Cable Assemblies 
Features: 

* Foil shielded 

© Tin copper drain wire 
* Chrome PVC jacket 
* Insulation semi-rigid PVC 


* Sunlight resistant 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Positions Part No. al 10 50 Part No. 
IP 40 Rated Cable Assemblies 
2 Male 361-1185-ND 15.88 14.95 13.55 | CA091 700001 
3 Male 361-1186-ND 16.70 16.14 15.03 | CA091 70 0002 
4 Male 361-1187-ND 16.77 16.22 15.10 | CA091 70 0003 
5 Male 361-1188-ND 18.77 18.14 16.89 | CA091 70 0004 
6 Male 361-1189-ND 19.05 18.42 17.15 | CA091 70 0005 
7 Male 361-1190-ND 23.40 22.62 21.06 | CA091 70 0006 
8 Male 361-1191-ND 23.12 22.35 20.81 CA 091 70 0007 
2 Female 361-1192-ND 15.71 14.79 13.40 | CA091 71 0001 
3 Female 361-1193-ND 16.55 16.00 14.90 | CA 091 71 0002 
4 Female 361-1194-ND 16.40 15.85 14.76 | CA091 71 0003 
5 Female 361-1195-ND 18.62 18.00 16.76 | CA091 71 0004 
6 Female 361-1196-ND 18.96 18.33 17.07 | CA091 71 0005 
7 Female 361-1197-ND 23.30 22.52 20.97 | CA091 71 0006 
8 Female 361-1198-ND 23.61 22.83 21.25 | CA091 71 0007 
IP 67 Rated Cable Assemblies 
3 Male 361-1199-ND 22.55 21.80 20.30 | CA 091 700008 
4 Male 361-1200-ND 22.80 22.04 20.52 | CA091 70 0009 
5 Male 361-1201-ND 25.20 24.36 22.68 | CA091 700010 
6 Male 361-1202-ND 25.28 24.44 22.75 | CA091 700011 
8 Male 361-1203-ND 29.85 28.86 26.87 | CA091 70 0012 
3 Female 361-1204-ND 23.51 22.73 21.16 | CA091 71 0008 
4 Female 361-1205-ND 23.55 22.77 21.20 | CA091 71 0009 
5 Female 361-1206-ND 26.37 25.50 23.74 | CA091 71 0010 
6 Female 361-1207-ND 26.70 25.81 24.03 | CA091 710011 
8 Female 361-1208-ND 31.31 30.27 28.18 | CA091 71 0012 


«Long time resistance against environmental impacts ° 3 liquid-proof seals * Quick and easy assembly * Quick and easy mating 
* Protection class IP 65/67 * High reliability » Discrete wire interconnection * Crimp termination *1, 2, 3, 4, 5, and 6 contact 
configurations available * Mated Dimension: 56.33mm 


1.780 inches 1.282 inches Insert Configurations 


[*— 45.212 mm—*| 


No. of | Dimensions —Inch (mm) | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Receptacle 
1 0.50 (12.62) 0.44 (11.18) | 361-1106-ND 5.08 4.20 3.50 | 044 104 10001 02 
2 0.61 (15.42) 0.47 (11.94) | 361-1107-ND 4.88 4.05 3.38 | 044 104 10002 02 
A 3 0.71 (17.98) 0.57 (14.48) | 361-1108-ND 5.75 4.78 3.99 | 044 104 10003 02 
4 0.82 (20.80) 0.68 (17.32) | 361-1109-ND 5.37 4.44 3.70 | 044 104 10004 02 
5 0.82 (20.80) 0.68 (17.32) | 361-1110-ND 4.97 4.14 3.45 | 044 104 10005 02 
6 0.93 (23.70) 0.80 (20.22) | 361-1111-ND 6.29 5.21 4.34 | 044 104 10006 02 
Plug 
1 0.50 (12.62) = 361-1112-ND 5.37 4.44 3.70 | 044 103 10001 
2 0.61 (15.42) = 361-1113-ND 4.06 3.38 2.82 | 044 103 10002 
2 3 0.71 (17.98) _ 361-1114-ND 4.78 3.97 3.31 | 044 103 10003 
4 0.82 (20.80) = 361-1115-ND 6.37 5.30 4.41 | 044 103 10004 
5 0.82 (20.80) _— 361-1116-ND 2.44 2.03 1.69 | 044 103 10005 
6 0.93 (23.70) = 361-1117-ND 6.60 5.49 4.57 | 044 103 10006 


Contacts 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 

Description Part No. if 10 50 | Part No. 

Pin, 14-18AWG, Tin 361-1118-ND 1.47 1.03 -80 | 44-100-1414P-100(101) 
Socket, 14-18AWG, Tin 361-1119-ND 2.10 1.64 1.39 | 044 102 1414S 100 (101) 
Tools 

Digi-Key Price Amphenol-Tuchel 

Description Part No. Each Part No. 

Crimp for 14-18AWG, pin/socket 361-1120-ND 444.74 357-588 

Insertion Tool for pin/socket 361-1121-ND 107.67 356-258 

Removal Tool for pin 361-1122-ND 96.92 356-259 

Removal Tool for socket 361-1123-ND 121.62 356-260 


econ secll sensor-Link 


A Switchcraft Company 


Features: 


Designed to meet or exceed the requirements of UL, CSA, NEMA, ANSI, IEC and SAE, the Sensor-Link 


series is intermateable and intermountable with other manufacturers equivalents. 


Mini-Mizer® “A” Size Specifications: 


* Voltage: 600V * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: 16AWG, PVC Insulated, 600V, 105°C * Over- 


mold: Polyurethane * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 80°C 


Nano-Mizer® Specifications: 


* Voltage: 300V, 4 Amps * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: .25mm (or approximately 22AWG) 


PVC insulated * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 105°C 


Molded Single Ended Cable Assemblies and 
Panel Mount Receptacles with Wire Leads 


No. of | Descrip- | Length Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Conxall 
Fig. | Pos. tion (Feet) A B Part No. 1 25 Part No. 
Mini-Mizer® “A” Size 
1A 2 Female 12 2.25 1.0 $C1292-ND 20.58 19.34 1628144 
Nano-Mizer® Series 
2B 3 Male 6 1.16 328 $C1300-ND 7.69 7.23 603PS2 
3B 3 Female 6 1.305 ad $C1302-ND 8.37 7.87 603SS2 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


cor 3c call Field Installable 
A Switchcraft Company Connectors 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides 
for substantial savings in cost without sacrificing performance and quality. 

The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile 
environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or 
become electrically conductive and thus become unusable or unsafe. 

Specifications: * Voltage: 600V * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C (-67°F ~ 257°F) * Contacts: Brass, 
gold over nickel * Watertight: NEMA 6P, 13: IEC IP67 »* UL Recognized: File #£138878 - 250V *CSA 
Certified: File #LR89277 - 600V 

Micro-Con-X®: « Rating: 3.0 ~ 7.5A, 600V * Conductor Size: 20 ~ 24AWG 

Mini-Con-X®: « Rating: 4.8 ~ 13.0A, 600V »* Conductor Size: 20 ~ 24AWG 

Multi-Con-X®: * Rating: 1.95 ~ 23.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 ~ 14AWG; #20 Contacts, 
20 ~ 24AWG 

Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 

Maxi-Con-X®: « Rating: 1.35 ~ 13.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 ~ 14AWG; #16 Contacts, 
16 ~ 18AWG; #20 Contacts, 20 ~ 24AWG 

Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20, 3=#16 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 
(Mates with Fig. 4 and 6) | (Mates with Fig. 3 and 5) | (Mates with Fig. 2) (Mates with Fig. 1) 


A 


Micro-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. ll 10 25 | Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1202-ND 4.13 3.10 2.83) 16282-2PG-311 
Bi oa ee eee oie SC1204-ND 4.87 3.66 _3.34| 16282-3PG-311 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 $C1203-ND 4.76 3.58 3.28) 16282-2SG-311 
g.||120! 680 Ole $C1205-ND 5.82 4.37 4.00| 16262-3SG-311 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 715 715 SC1206-ND 3.03 2.28 2.09) 17282-2PG-300 
3 i : _ $C1208-ND 3.72 2.79 2.56 | 17282-3PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 715 715 $C1207-ND 3.88 2.92 2.67| 17282-2SG-300 
3 . : $C1209-ND 4.83 3.64 3.33 | 17282-3SG-300 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
2 $C1210-ND 2.88 2.17 1.98] 18282-2PG-311 
g__ [182-800 One S$C1212-ND 4.39 3.30 _3.03| 18282-3PG-311 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
2 $C1211-ND 4.52 3.39 3.12) 18282-2SG-311 
3 [182.500 0.14 $C1213-ND 559 420  3.85| 18282-3SG-311 
Mini-Con-X® Series 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. al 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1262-ND 4.53 3.47 3.20 | 6282-2PG-3DC 
3 $C1264-ND 5.23 3.99 3.68 | 6282-3PG-3DC 
4 1.315 .715 0.250 $C1266-ND 5.90 4.49 4.15 | 6282-4PG-3DC 
5 $C1268-ND 6.59 5.01 4.62 | 6282-5PG-3DC 
6 $C1270-ND 7.20 5.47 5.03 | 6282-6PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 $C1263-ND 5.37 4.10 3.78 | 6282-2SG-3DC 
3 $C1265-ND 6.42 4.88 4.49 | 6282-3SG-3DC 
4 1.315 .715 0.250 $C1267-ND 7.45 5.66 5.21 | 6282-4SG-3DC 
5 $C1269-ND 8.45 6.41 5.90 | 6282-5SG-3DC 
6 $C1271-ND 9.39 7.12 6.53 | 6282-6SG-3DC 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 $C1272-ND 3.06 2.30 2.12 | 7282-2PG-300 
3 $C1274-ND 3.76 2.82 2.59 | 7282-3PG-300 
4 675 = .924 = $C1276-ND 4.45 3.33 3.05 | 7282-4PG-300 
5 $C1278-ND 5.07 3.80 3.48 | 7282-5PG-300 
6 $C1280-ND 5.72 4.29 3.94 | 7282-6PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 $C1273-ND 3.62 2.72 2.49 | 7282-2SG-300 
3 $C1275-ND 4.57 3.44 3.16 | 7282-3SG-300 
4 675 = -.924 = $C1277-ND 5.48 4.12 3.77 | 7282-4SG-300 
5 $C1279-ND 6.37 4.78 4.39 | 7282-5SG-300 
6 $C1281-ND 7.27 5.47 5.01 | 7282-6SG-300 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
2 $C1282-ND 4.92 3.76 3.47 | 8282-2PG-3DC 
3 $C1284-ND 5.66 4.30 3.97 | 8282-3PG-3DC 
4 1.395 .625 0.250 $C1286-ND 6.34 4.81 4.44 | 8282-4PG-3DC 
5 $C1288-ND 6.98 5.31 4.89 | 8282-5PG-3DC 
6 $C1290-ND 7.62 5.78 5.32 | 8282-6PG-3DC 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
2 $C1283-ND 5.51 4.21 3.88 | 8282-2SG-3DC 
3 $C1285-ND 6.59 5.01 4.62 | 8282-3SG-3DC 
4 1.395 .625 0.250 $C1287-ND 7.60 5.76 5.30 | 8282-4SG-3DC 
5 $C1289-ND 8.57 6.49 5.97 | 8282-5SG-3DC 
6 $C1291-ND 9.53 7.22 6.64 | 8282-6SG-3DC 


Multi-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1214-ND 6.13 4.66 4.29 | 3182-2PG-3DC 
3 $C1216-ND 7.16 5.45 5.01 | 3182-3PG-3DC 
4 $C1218-ND 6.85 5.20 4.79 | 3282-4PG-3DC 
5 $C1220-ND 7.48 5.69 5.23 | 3282-5PG-3DC 
6 | 157 875 | 0.250 $C1222-ND 812 6.17 5.67 | 3282-6PG-3DC 
7 $C1224-ND 8.74 6.63 6.10 | 3282-7PG-3DC 
8 $C1226-ND 9.33 7.07 6.50 | 3282-8PG-3DC 
9 $C1228-ND 9.90 7.49 6.89 | 3282-9PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 $C1215-ND 7.52 5.71 5.26 | 3182-2SG-3DC 
3 $C1217-ND 9.04 6.85 6.29 | 3182-3SG-3DC 
4 $C1219-ND 8.72 6.62 6.09 | 3282-4SG-3DC 
5 $C1221-ND 9.71 7.37 6.76 | 3282-5SG-3DC 
g: | Va 875° | | 0.250 $C1223-ND 10.66 8.07 7.42 | 3282-68G-3DC 
7 $C1225-ND 11.62 8.78 8.09 | 3282-7SG-3DC 
8 $C1227-ND 12.55 9.48 8.71 | 3282-8SG-3DC 
9 $C1229-ND 13.48 10.18 9.36 | 3282-9SG-3DC 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 $C1230-ND 4.30 3.23 2.96 | 4182-2PG-300 
3 $C1232-ND 5.38 4.03 3.70 | 4182-3PG-300 
4 $C1234-ND 4.99 3.75 3.44 | 4282-4PG-300 
5 625 1.155 $C1236-ND 5.66 4.25 3.91 | 4282-5PG-300 
6 zs ‘ _ $C1238-ND 6.27 4.71 4.31 | 4282-6PG-300 
7 $C1240-ND 6.89 5.17 4.74 | 4282-7PG-300 
8 $C1242-ND 7.49 5.63 5.15 | 4282-8PG-300 
9 $C1244-ND 8.07 6.04 5.54 | 4282-9PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 $C1231-ND 5.20 3.92 3.57 | 4182-2SG-300 
3 $C1233-ND 6.71 5.03 4.62 | 4182-3SG-300 
4 625 1.155 _ $C1235-ND 5.99 4.51 4.13 | 4282-4SG-300 
5 $C1237-ND 7.07 5.29 4.87 | 4282-5SG-300 
6 $C1239-ND LAE 5.85 5.35 | 4282-6SG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
va $C1241-ND 8.63 6.47 5.94 | 4282-7SG-300 
8 1.65 .766 = $C1243-ND 9.64 7.23 6.64 | 4282-8SG-300 
9 $C1245-ND 10.47 7.87 7.20 | 4282-9SG-300 
NEW! Fig. 7 — Dust Cap for Multi-Con-X Connectors NEW! 
= = = = $C1332-ND 1.26 96 87 | 4295 
Maxi-Con-X® Series 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 | Part No. 
Fig. 8 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 

7 2.0 1.06 .30 SC1196-ND 11.57 8.67 7.96 | 15182-7PG-326 


Swiitcheraft® 


EN3® Right Angle Weathertight 
Connectors 


Features: * Patented grommet and “O” ring free design allows for quick assembly »* Gold plated pins and 
contacts with an integrated design ensures reliable and uninterrupted connectivity * The only IP68 rated 
right angle PCB mount connector on the market * No intermediate PC board » Available in 2 ~ 6 pin female 
and 2 ~ 8 pin male 20AWG pins and contacts only 


Materials: * Panel Connector Shells and Locking Nut: Thermoplastic polymer, glass fiber, flame retardant 
¢ Connector Shell Interior: Thermoplastic rubber * Contacts: Copper base alloy gold-plated over nickel 
underplating 

Mechanical: « Shock: Mil-Std 202 Method 213B, condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method 201 »« Life: 
600 insertion/withdraw cycles (minimum) 

Electrical: * Voltage Rating: Tested at 600 VRMS * Insulation Resistance: 100MQ minimum at 77°F 
* Contact Resistance: 10mQ maximum °¢ Current Rating: 6.5A (#20 contact) 7 and 8 pin; 7.5A (#20 
contact) 2 ~ 6 pin 

Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) * Moisture Resistance: Mil-Std 202 
Method 106F * Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302 condition B * Thermal Shock: Mil-Std 202 
Method 107G «¢ Salt Spray: Mil-Std 202 Method 101D condition B 

Applications: * Used in marine, medical, food service, transportation, GPS and general electronic 
applications 

Product Ratings: * IP16/IP18 (Unmated) *IP66/IP68 (Mated) * NEMA 250 (6P) * CFR 46 Part 110.20 
° UL 94V-0 


4 Position Shown 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Positions | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
3 Female $C241-ND 11.61 8.71 7.98 EN3P3FRAPC 
Male $C242-ND 8.79 6.60 6.06 EN3P3MRAPC 
4 Female $C243-ND 13.86 10.39 9.54 EN3P4FRAPC 
Male $C244-ND 10.23 7.69 7.04 EN3P4MRAPC 
5 Female SC245-ND 16.46 12.35 11.32 EN3P5FRAPC 
Male SC246-ND 11.93 8.96 8.21 EN3P5MRAPC 
6 Female $C247-ND 18.93 14.20 13.02 EN3P6FRAPC 
Male SC248-ND 13.94 10.45 9.59 EN3P6MRAPC 
7 Male SC249-ND 15.33 11.51 10.55 EN3P7MRAPC 
8 Male SC250-ND 16.76 12.58 11.53 EN3P8MRAPC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Switcherafi* 
EN3® Mini Weathertight Connectors 


Features: * No Grommets ¢ Cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and hold the cable 
* Housing rated UL 94V-0 against flammability * Panel connector shell features a positioning keyway to prevent 
misalignments * 2-8 pins * Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) * Optional cap 
covers the panel housing assembly when not in use «Contact terminal: Solder cup contacts » Choose cord plug, in-line 
or panel mount 

Applications: * Process control communications » Marine electronics transportation » Medical instrumentation general 
industrial electronics * Geothermal instrumentation harsh environments 

Specifications: Mechanical: * Shock: Mil-Std 202 Method 213B condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method 201 « Life: 
600 insertion/withdrawal cycles (minimum) Electrical: * Voltage Rating (sea level): Tested at 600 VRMS Insulation 
Resistance: 100MQ (minimum) at 77°F (25°C) * Contact Resistance: 5mQ (maximum) * Current Rating: 7.5 Amps (#20 
contact) Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) * Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 
106F + Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302 condition B * Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G «Salt 
Spray: Mil-Std 202 Method 101D condition B 


5/8"-27 Thread 


015.49 L Hex Nut 
1 7} 1/32" to 3/16" 
Panel 
ee Thickness 


Recommended 
Panel Cutout 


molex 


MX150L Waterproof Automotive 
Type Connectors 


Receptacle and Plug Specifications: Electrical: + Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: SPS Glass-Filled Crystalline, UL 94V-0 »* Polymer 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Features: » Environmentally sealed to IP67 and USCAR-2, Rev. 3 
standards «Integrated mat wire seal «Integrated interface seal ¢ Integrated terminal position assurance 
(TPA) * Simple crimp and poke application ¢ Field serviceable contact removal system ¢ Tactile and audible 
mating feedback * Supports 18-22AWG and 14-16AWG wire range 

Vertical and Right Angle Header Specifications: Electrical: + Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC 
minimum ¢ Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: Glass-Filled PBT » Contacts: Copper Alloy 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 standards * Molded 
silicon panel gasket included * Tactile and audible mating feedback * Supports 14-22 AWG wire range 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Positions Description Part No. il 10 25 Part No. 
Plugs 
3 Female SC1156-ND 6.68 5.01 4.60 EN3C3F Contacts sold separately *WM17509-ND *WM17504-ND 
Male $C1157-ND 479 3.60 3.30 _| EN3C3M 
4 Female SC1158-ND 7.86 5.90 5.42 | EN3C4F 
Male $C1159-ND 5.49 412 3.78 | EN3C4M AWG | Dim.A | DigiKey Price Each Molex 
: 5 Female (Betton OAs "G86" 1620" |” ENSCSE Fig. | Circuits | Range | (Inches) | Part No. 1 10 50 _| Part No. 
Male $C1161-ND 6.27. 4.71 4.32 | EN3C5M = C 
7 Female SC1162-ND 10.48. 7.86 7.21 | ENSCOF Single Row — RoHS Compliant 
Male $C1163-ND 6.96 5.22 479 | EN3C6M Receptacle 
8 Female SC1164-ND 13.15 9.87 9.05 | ENSC8F 22-18 WM™17407-ND 3.04 258 217 | 19418-0016 
In-Line Receptacles | 7 16-14 = WM17408-ND 3.04 2.58 2.17 | 19418-0017 
3 Female SC1175-ND 646 485 444 | ENSL3OF Plug 
Male $C1176-ND 4.71 3.54 3.24 | EN3L3M 22-18 WM17417-ND 3.04 258 2.17 | 19419-0008 
4 Female $C1177-ND 773° 5.80 5.32 | ENSL4F 2 2 16-14 igi WM17418-ND 3.04 2.58 2.17 | 19419-0007 
Male $C1178-ND 5.33 4.00 _3.67_| EN3L4M FETIEGES 
2 5 Female SC1179-ND 8.93. 670 615 | EN3L5F 
Male $C1180-ND 6.14 4.61 4.22 | EN3L5M Receptacle 
- Female SC1181-ND 70.16 7.62 6.99 | ENSL6F i 22-18 872 WM17409-ND® 4.07. 3.45 2.90 | 19418-0018 
Male $C1182-ND 6.80 5.10 4.68 | EN3L6M 16-14 : WM17410-ND@ 4.07 3.45 2.90 | 19418-0019 
8 Male $C1183-ND 8.36 6.27 5.75 | EN3L8M f 22-18 102 | WM17417-ND 5.92 5.02 4.22 | 19418-0020-P 
Panel-Mount Receptacles 16-14 ‘ WM17412-ND® 5.92 5.02 4.22 | 19418-0021 
5 Female SC1165-ND 5.94 446 4.08 | ENSP3F 3 8 22-18 j.332 | WM17413-ND@ 699 5.92 4.98 | 19418-0022 
Male $C1166-ND 4.26 3.20 2.94 | EN3P3M 16-14 : WM17414-ND@ 6.99 5.92 4.98_| 19418-0023 
4 Female $C1167-ND 7.04 5.28 4.85 ENSP4F 10 22-18 1.562 WM17415-ND® 8.56 7.24 6.09 | 19418-0024 
Male $C1168-ND 4.96 3.72 3.41 EN3P4M 16-14 E WM17416-ND 8.56 7.24 6.09 | 19418-0025 
3 = Female SC1169-ND 8.36 627 5.75 | EN3P5F Plug 
ovale Seok 378 40a Ne i 22-18 | 74g | WMI7419-ND@ 407 345 2.90 | 19419-0005 
6 iia SO NEeUND Bae cas. daa | ENSPON 16-14 ‘ WM17420-ND@ 4.07 3.45 2.90 _| 19419-0004 
a Male SC1173-ND 786590 5 42 | EN3P8M é 22-18 976 WM17421-ND@ 5.92 5.02 4.22 | 19419-0012 
rr = Dust Cap SC1174-ND 136-102 “94 EN3CAP 16-14 WM17422-ND@ 5.92 5.02 _—-4.22_| 19419-0011 
4 A 22-18 120 | WMi7423-NDe 699 5.92 4.98 | 19419-0001 
16-14 : WM17424-ND 6.99 5.92 __-4.98_| 19419-0002 
a5 22-18 1436 | WM17425-ND 8.64 7.31 6.15 | 19419-0015 
ea | 16-14 ; WM17426-ND 8.56 7.24 6.09 | 19419-0014 
im | x 2.50mm Mini Splash Proof | vicus compan 
o1e Connectors [Spots | 


Receptacle and Plug: 
Specifications: 

Electrical: 

¢ Voltage: 25V © Current: 
4.0A + Contact Resistance: 
10mQ maximum * Dielectric 
Withstanding Voltage: 500VAC 
per 1 minute ®¢ Insulation 
Resistance: 250MQ minimum 


Physical: 

* Housing/Cap: Glass-filled 
PBTP * Wire End Seal: Silicone 
¢ Seal Stopper (Plug only): 
Glass-filled PBTP * Seal (Plug 
only): Silicone * Operating 
Temperature: -40°C ~ 105°C 


Vertical and Right Angle Headers 


Dim. A Dim. B Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | (Inches) | (Inches) | Part No. al 10 50 | Part No. 
Vertical 
2 634 -504 WM17509-ND 2.46 2.09 1.76 | 19428-0009 
4 634 754 WM17510-ND 3.20 2.71 2.28 | 19428-0011 
5 6 864 754 WM17511-ND 3.71 3.15 2.65 | 19428-0012 
8 1.092 754 WM17512-ND 4.23 3.58 3.01 | 19428-0013 
10 1.324 754 WM17513-ND 4.85 4.11 3.46 | 19428-0014 
Right Angle 
2 632 -504 WM17504-ND 3.16 2.68 2.25 | 19427-0040 
4 634 754 WM17505-ND 3.90 3.30 2.78 | 19427-0032 
6 6 864 754 WM17506-ND. 4.52 3.83 3.22 | 19427-0018 
8 1.092 -754 WM17507-ND 5.07 4.30 3.61 | 19427-0017 
10 1.324 754 WM17508-ND. 5.88 4.98 4.19 | 19427-0031 


Contacts (Pre-tin) and Tools 


Digi-Key Price Each Molex 

Fig. | Description | Circuits Color Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 Receptacle 2 Black WM17522-ND 1.24 1.06 89 | 52213-0211 
3 Black WM17523-ND 1.73 1.46 1.23 | 52213-0311 
eo | .cHeceptacls 4 Brown | WM17524-ND 1.89 1.60 1.35 | 52213-0417 
3 Plug 2 Black WM17526-ND 2.21 1.87 1.58 | 52266-0211 
4 Plug 3 Black WM17527-ND 2.93 2.48 2.09 | 52266-0311 
4 Brown WM17528-ND 3.33 2.82 2.37 | 52266-0417 

Wire Size Digi Key Price Each Molex 
Description AWG Part No. il 10 50 Part No. 
Socket - Tin 20-22 WM17525-ND .24 21 -18 | 50148-8100 
Pin - Tin WM17529-ND 24 21 -18 | 50147-8100 
Tools 
Crimp Hand Tool, 20-22AWG WM17530-ND 321.98/1 63811-8600 


Wire Size Digi Key Pricing Molex 

Description AWG Part No. 10 100 500 Part No. 
Socket 22-18 WM17427-ND 2.41 19.26 80.25 19420-0010 
Pin WM17429-ND 2.41 19.26 80.25 19417-0048 
Socket 16-14 WM17428-ND 2.41 19.26 80.25 19420-0009 
Pin WM17430-ND 2.41 19.26 80.25 19417-0047 
Keying Plug for MX Series WM17431-ND 3.14/10 19417-0119 
Crimp Tool (Prototype) WM17483-ND 41.34/1 64016-0035 
Crimp Tool (Ratcheting) WM17484-ND 366.34/1 63811-4400 
Extraction Tool WM17434-ND 25.38/1 63813-1500 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SOURIAU 


Connection Technology 


Fig. 1 — Cable Plug 


Shown with strain relief 


Trim Trio Connection System 


Fig. 2 — Wall Mount 
Receptacle 


Fig. 12 — Panel Mount 
Receptacle 


Shown without strain relief 


Female — 
Shown with 


Fig. 3 — Jam Nut 
Receptacle 


Fig. 8 — Plug 
Connector 


Female 
shown 


Fig. 4 — Cable Plug 


Fig. 5 — Wall Mount 
Receptacle 


Female — 
Shown with 


Metal Circular Bayonet Dynamic Sealing — IP67/IP68K No. of Pos, | Shell Digi-Key Price Each | Souriau 
H Fig. | Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. 
UTO/UTOW Series j Plug for sockets | SOU1078-ND 30.97 29.34 | UTOW61210SH 
Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling * UTO Series is intermatable with UTG, UTP and UTS Series Plug for pins $0U1079-ND 24.05 22.79 | UTOW61210PH 
¢ Derived from MIL-C-26482 * 500 mating-unmating cycles ¢ Salt spray resistant up to 48 hours Recept. for sockets | SOU1066-ND§ 21.36 20.24 | UTOW01210SH 
Speer etons: * Shells: Zinc alloy-shielded * Coupling Ring: Aluminum alloy * Operating Temperature: 2 10/ #20 12 Recept. for pins SOU1067-ND§ 16.74 45.86 | UTOW01210PH 
3 Recept. for sockets | SOU1072-ND 32.45 30.75 | UTOW71210SH 
a 5 - Recept. for pins_| SOU1073-ND 35.09 _ 33.25 | UTOW71210PH 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau 
Fig. |Contact Sizet| Size Description Barnet 1 om eaainice ; Plug for sockets | SOU1080-ND 31.27 29.63 | UTOW61419SH 
= Plug for pins SOU1081-ND 24.13 22.86 | UTOW61419PH 
UTO Series x 49/420 44 | Recept. for sockets] SOU1068-ND§ —21.68—-20.54 | UTOW01419SH 
: Plug for sockets | SOU1032-ND 25.82 24.47 | UTO6104SH Recept. for pins _| SOU1069-ND§ 17.01 16.11 | UTOW01419PH 
Plug for pins SOQU1033-ND 23.33 22.11 | UT0610-4PH 3 Recept. for sockets | SOU1074-ND 32.98 31.25 | UTOW71419SH 
2 4/#16 10 | Recept. for sockets | SOU1000-ND§ 16.02 = 15.18 | UT00104SH Recept. for pins | SOQU1075-ND 36.39. 34.47 | UTOW71419PH 
Recept. for pins | SOU1001-ND§ 16.02 15.18 | UT00104PH a : ; 
Recept. for sockets | SOU1016-ND 23.92 22.67 | UTO7104SH + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 
3 ; 
Recept. for pins | SOU1017-ND 26.20 24.83 | UTO7104PH ; H ; ; we 
Plug for sockets | SOUIOSEND 28.01 2465 | UTosizasH | Plastic with Metal Ring Circular Bayonet — IP65/IP67 
Plug for pins SOU1035-ND 23.56 22.32 | UTO612-8PH UTG Series 
Recept. f kets | SOU1002-NDi 16.68 15.81 | UT00128SH 
2 8/ #16 12 peice er eSihe 16.63 15.75 | UT00128PH Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling ¢ Intermatable with UTO, UTP and UTS Series * 500 mating- 
Recept for sockets | SOU1018-ND 24.87 23.57 UT07128SH unmating cycles Specifications: * Shells: Glass filled thermoplastic UL94-VO * Coupling Ring: Nickel 
3 Recept. for pins | SOU1019-ND 27.32 25.89 | UTO7128PH plated brass Operating Temperature: =55°C ~ 125°C 
Plug for sockets | SOU1036-ND 26.58 25.19 | UT061412SH ah 5 ; 
1 ‘i No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau 
Plug for pins $OU1037-ND 24.53 23.24 | UT0614-12PH Fal Gantsct’si 7 ese Baan i OMS 
|) 407H1e 14. | Recept. for sockets | SOUTOO4-ND§ 17.01 16.17 | UT001412SH {97 Comtactisize | BSize eserpeon eee oe 
Recept. for pins | SOQU1005-ND§ _-16.70 ~_15.83 | UT001412PH 4 Pigg for sockets son eosin ipee } ie beet 
A Recept. for sockets | SOU1020-ND 25.52 24.18 | UTO71412SH 4/#16 10 FRE ce . fo EaekaiE SOU1104-NDS an 6.68 | UTGG1O4S 
Recept. for pins | SOU1021-ND 28.01 26.54 | UTO71412PH 5 Aecept for pins _| SOU1105-ND§ 713-675 | UTGO104P 
' "plugtorpine | SOUI0SBND 24.74 >a.aa | urosieiopH_| | 4 "pugiorpins | SOUIBEND 12188 1221 | UTGSt2-8PN 
i z B lug for pins | . i - 
2 19 /#16 16 | Recept. for sockets | SOU1006-ND§ 17.40 16.49 | UT001619SH 8/#H16 12 | Recept. for sockets | SOU1106-ND§ 7.16 6.79 | UTGO12-8S 
Recept. for pins | SOU1007-ND§ 17.40 16.49 | UTO01619PH 5 Recept. for pins | SQU1107-ND§ 7A1 7.02 | UTGO128P 
4 Recept. for sockets | SOU1022-ND 26.20 24.83 | UTO71619SH Recept. for pins _| SOU1097-NDt 5.43 5.15 | UTG1128P 
Recept. for pins | SOU1023-ND 29.11 27.58 | UTO71619PH F Plug for sockets | SOU1086-ND 12.14 11.51 | UTG614-12SN 
F Plug for sockets | SOU1040-ND 27.32 25.89 | UT061823SH Plug for pins $OU1087-ND 12.26 11.61 | UTG614-12PN 
Plug for pins SOQU1041-ND 25.78 24.43 | UT0618-23PH 12/#16 14 Recept. for sockets | SOU1108-ND§ 7.39 7.01 | UTGO14-12S 
og /Hie | 1g | Recept.forsockets| SOUT008-ND§ —-18.20__‘17.25 | UT001823SH 5 Recept forpins _PSQUIMGS:NESM 7.24 6.86 | UTGO1412P 
a Recept. for pins $OU1009-ND§ 18.20 47.25 | UT001823PH Recept. for sockets SOU1098-NDt 5.87 5.57 | UTG11412S 
Recept. for sockets | SOU1024-ND 27.42 25.98 | UT071823SH Recept. for pins |RSQUI003snIbif S87 5.8Z_|UTGM412P 
3 : 4 Plug for pins SOU1088-ND 14.74 13.97 | UTG61619PN 
Recept. for pins | SOU1025-ND 30.12 28.53 | UTO71823PH A ji 7 BU ONE _ 319 1 UTGO16195 
Plug for sockets | SOU1042-ND 27.55 26.10 | UT062028SH lecept: for sockets i eNDS iS ; 
1 ar is SOIC Brea: beoe'| UroRehoaeH 7 19/#16 16 Recept. for pins | SOU1111-ND§ 8.66 _8.21_ | UTGO1619P 
ug for pins a : : Recept. for sockets | SOU1100-ND 6.86 6.50 | UTG11619S 
3 paywe 29 _ | Recept. for sockets | SOU1010-ND§ 19.74 18.71 | UT002028SH Recent for pins | SOU1101 am 6.86 6.50 | UTG11619P 
Recept. for pins | SOU1011-ND§ 19.74 18.71 | UT002028PH a Plug for sockets | SOU1089-ND 15.87 15.03 | UTG618-23SN 
4 Recept. for sockets | SOU1026-ND 32.66 30.95 | UT072028SH Plug for pins SOU1090-ND 15.49 14.67 | UTG618-23PN 
Recept. for pins | SOU1027-ND 32.66 _ 30.95 | UT072028PH 23 / #16 18 | Recept. for sockets | SOU1112-ND§ 8.95 8.48 | UTGO18-23S 
; Plug for sockets | SOU1044-ND 28.31 26.82 | UT062235SH 5 Recept. for pins _| SQU1113-ND§ 8.15 7.73_| UTGO18-23P 
Plug for pins SOU1045-ND 28.31 26.82 | UT062235PH Recept. for sockets | SOU1002-NDt 16.68 15.81 | UTG11823S 
> 35 / #16 29 _| Recept. for sockets | SOU1012-ND§ 20.62 19.53 | UT002235SH a Plug for sockets | SOU1091-ND 17.90 16.96 | UTG620-28SN 
Recept. for pins _| SOU1013-ND§ 20.62 19.53 | UT002235PH sais 30 Plug for pins SOU1092-ND 18.56 17.59 | UTG620-28PN 
Recept. for sockets | SOU1028-ND 33.99 32.21 | UT072235SH 5 Recept. for sockets | SOU1114-ND§_=— 11.55 10.95 | UTGO020-28S 
3 Recept. for pins | SOU1029-ND 83107 93-49: UTO7eD05PH Recept. for pins _| SOQU1115-ND§ 11.72 11.11 | UTGO20-28P 
= : Plug for sockets | SOU1093-ND 24.34 23.06 | UTG622-35SN 
Plug for sockets | SOU1046-ND 30.31 28.71 | UT062448SH 4 2 
Pugtarpns | SOUIO4r-ND S02 2861 | UTbsataP ssrme | ze. [npruee Bit {SOUIURENS 2418 2208 ras oe 
~ - ‘ecept. for sockets I i £ = 
> 48/ #416 24 | Recept. for sockets ] SOU1014-ND§ 21.49 20.36 | UT002448SH 5 Recept. for pins | SOU1117-ND§ 4321 1251 | UTGO22-35P 
Recapt. for pins_|ESOUNOIS:ND§E 21.41 __ 20.29 | UT002448PH Recept.forpins | SOU1103-NDt 13.53 12.82 | UTG12235P 
3 Recept. for sockets | SOU1030-ND 35.38 33.52 | UT072448SH 4 Plug for sockets | SOU1095-ND 23.96 22.70 | UTG62448SN 
Recept. for pins | SOU1031-ND 35.36 33.50 | UTO72448PH 48/ #16 24 Plug for pins SOU1096-ND 24.21 22.94 | UTG624-48PN 
UTes Sele as eae 5 "Recept forpins | SOUHIONDS 14121398 | UTaoasaeP 
ecept. for pins | . 5 
1 Plug for sockets | SOU1076-ND 30.59 28.98 | UTOW6106SH rT aie 5 Plug for pins S0U1122-ND 963 9.13 | UTG6123PN 
Plug for pins $0U1077-ND 23.26 22.04 | UTOW6106PH 5 Recept. for sockets | SOU1120-ND§ 6.21 5.89 | UTGO123SH 
2 6/ #20 10 | Recept. for sockets | SOU1064-ND§ 20.75 = 19.66 | UTOW0106SH 4 4/#8 24 Plug for sockets | SOU1123-ND 20.12 19.07 | UTG62411SN 
Recept. for pins | SOU1065-ND§ 16.07 15.23 | UTOW0106PH 5 7/#16 Recept. for pins | SOU1121-ND§ 14.73 13.95 | UTGO2411PH 
3 Recept. for sockets SOU1070-ND 31.41 29.76 | UTOW7106SH + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 
Recept. for pins SOUIoaENG 34.56 32.75 | UTOW7106PH t Free hanging receptacle does not have mounting flange for wire to wire applications (Continued) 
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Shell Digi-Key Price Each Souriau 
B Size | Description Part No. 1 10 25 | Part No. 
Trim Trio Connection System (Cont.) Recept. Color Coding Ring-Red | SOQU1324-ND 74 71 ‘68 | UTS712CCRR 
S (e) U R ] A U Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1325-ND 74 71 .68 | UTS712CCRG 
Gonnaction Technoloa Recept. Color Coding Ring-Yellow | SOU1326-ND 74 71 .68 | UTS712CCRY 
ay 12 Plug Color Coding Ring-Red SOU1333-ND 74 71 .68 | UTS612CCRR 
. . Plug Color Coding Ring-Green SOU1334-ND 74 all -68 | UTS612CCRG 
All Plastic Circular Bayonet — IP65/IP67 Plug Color Coding Ring-Yellow S0U1335-ND 74 7A 68 | UTS612CCRY 
i Receptacle Dustcap $0U1317-ND 5.07 4.81 4.68 | UTS14DCG 
UTP Series Plug Dustcap SOU1320-ND 9.16 8.68 8.44 | UTS614DCG 
Features: ¢ Plastic Bayonet Coupling * Intermatable with UTO, UTG and UTS Series * 250 mating-unmating Recept. Color Coding Ring-Red $O0U1327-ND 74 aril .68 | UTS714CCRR 
cycles Specifications: * Shell and Coupling Ring: Glass filled black thermoplastic UL94-VO » Operating Recept. Color Coding Ring-Green | SOQU1328-ND 74 YA .68 | UTS714CCRG 
Temperature: -55°C ~ 125°C 14 Recept. Color Coding Ring-Yellow | SQU1329-ND 74 71 -68 | UTS714CCRY 
Plug Color Coding Ring-Red SOU1336-ND 74 Ail .68 | UTS614CCRR 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau Plug Color Coding Ring-Green $OU1337-ND 74 TAL! -68 | UTS614CCRG 
Fig. | Contact Size$¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. Plug Color Coding Ring-Yellow $0U1338-ND 74 PA .68 | UTS614CCRY 
6 Plug for sockets | SOU1155-ND 11.51 10.91 | UTP6104S 
Plug for pins SOU1156-ND 11.51 10.91 | UTP6104P i i i — i 
a). ee 10 TRacept Tor sockls | SOUTIZOND§ S13 4.867 UTPOTOS High Mating Cycle Circular — Quick Mate G., 
Recept. for pins _| SOU1140-ND§ 5.13 4.86 | UTPO104P MBG Series 
6 Plug for sockets | SOU1157-ND 11.86 11.24 | UTP6128S . ' | : bata hee 
Plug for pins SOU1158-ND 11.86 11.24 | UTP6128P Features: * Quick mate locking latch and hook * 5000 mating-unmating cycles Specifications: * Shell: 
8/ #16 12 Recept. for sockets | SOU1141-ND§ 5.40 5.12 | UTPO128S Glass filled black thermoplastic UL94-VO * Latch and Hook: Stainless steel, passivated »* Operating 
2 Recept. for pins | SOQU1142-ND§ 5.40 5.12 | UTP0128P Temperature: -55°C ~ 125°C 
6 Plug for sockets | SOU1159-ND 12.69 12.03 | UTP61412S 
12/#16 14 Plug for pins SOU1160-ND 12.69 12.03 | UTP61412P No. of Pos./ Digi-Key Price Each Souriau 
2 Recept. for sockets | SOU1143-ND§ 6.95 6.59 | UTP01412S Fig. | Contact Size¢ Description Part No. 1 10 25 | PartNo. 
pecept. forpins [SOUMENESM 6.95 6.59. | UT ROII2E Plug for Sockets | SOU1192-ND 253 240 230 | MBG4PI 
6 ug for sockets SOT Ghvugs (336 6 12.66 / UTFoletEs 8 Plug for Pins SOU1193-ND 9.01 8.54 8.30 | MBG4P11 
Plug for pins SOU1162-ND 13.36 12.66_| UTP61619P 4/#16 Sg - ~ - - 
19/#16 16 g TOF pr Recept. for Pins SO0U1194-ND 6.63 6.29 6.11 | MBG4R1 
Recept. for sockets | SOQU1145-ND§ 8.47 8.03 | UTP01619S 9 
2 A Recept. for Sockets |_ SQU1195-ND 3.06 2.90 2.82 | MBG4R11 
Recept. forpins | SOU1146-ND§ 8.47 8.03_| UTP01619P PI 
Plug for sockets | SOU1163-ND 9.31 8.82 | UTP61823S 8 Plug for Sockets |BSOUiTZGND 20100 1.91 1.86 | MBG12P1 
6 oa) He 7 Plug for pins | SOU1164-ND 9:31 g.g2 | UTP61823P ‘oThie Plug for Pins SOU1172-ND 7.03 6.66__(6.48_ | MBG12P11 
5 ue Recept. for sockets | SOU1147-ND§ 5.28 «4.95 | UTPO1823S 9 Recept for Pins |BSOU Iie BOs 2.66" “16:46;| MEGteRt 
Recept. for pins | SOU1148-ND§ 523 495 | UTPO1823P Recept. for Sockets |_SQU1174-ND 3.27 3.10__3.01_ | MBG12R11 
é Plug for sockets | SOUT165-ND 15.20 14.40 | UTP620285 8 Plug for Sockets) SQU1176-ND 2.15 2.04 1.98 | MBG19P1 
er 56 Plug for pins | SOU1166-ND 1520 14.40 | UTPe2028P fa/ Hie Plug for Pins SOU1177-ND 10.12 9.59 9.32 | MBG19P11 
2 Recept. for sockets | SOU1149-ND§ 9.65 9.15 | UTP02028S 9 Recept. for Pins | SOQU1178-ND 7.43 7.04 6.85 | MBG19R1 
Recept. for pins | SOU1150-ND§ 9.65 9.15 | UTPO2028P Recept. for Sockets |_ SQU1179-ND 2.57 2.43 2.37 | MBG19R11 
6 Plug for sockets | SOU1167-ND 15.43 14.62 | UTP62235S 8 Plug for Sockets | SOQU1181-ND 2.30 218 2.12 | MBG30P1 
95 / #16 22 Plug for pins SOU1168-ND 15.43 14.62 | UTP62235P 30/ #16 Plug for Pins SOU1182-ND 7.87 7.46 7.25 | MBG30P11 
2 Recept. for sockets | SOU1151-ND§ 9.92 9.40 | UTP02235S 9 Recept. for Pins | SQU1183-ND 7.87 746 7.25 | MBG30R1 
Recept. for pins SOU1152-ND§ 9.92 9.40 | UTP02235P Recept. for Sockets | SQU1184-ND 3.78 3.59 3.49 | MBG30R11 
6 Plug for sockets | SOU1169-ND 15.71 14.89 | UTP62448S 8 Plug for Sockets $OU1187-ND 4.73 4.49 4.36 | MBG46P1 
48/ #16 24 Plug for pins $OU1170-ND 15571 14.89 | UTP62448P 46/ #16 Plug for Pins SOU1188-ND 7.30 6.92 6.72 | MBG46P11 
2 Recept. for sockets | SOU1153-ND§ 11.40 10.80 | UTP02448S 9 Recept. for Pins SOU1189-ND 21.28 20.16 19.60 | MBG46R1 
Recept. forpins | SOU1154-ND§ 11.40 10.80 | UTP02448P Recept. for Sockets |_ SQU1191-ND 7.66 7.26 7.06 | MBG46R11 
+ See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately + See Trim Trio Contact section for contacts 
All Plastic Circular Bayonet — DynamicSealing IP68/IP69K MBG Accessories 
UTS Series No. of Digi-Key Price Each Souriau 
Features: ¢ Plastic Bayonet Coupling * 250 mating-unmating cycles ¢ Salt spray resistant up to 500 hours Fig. | Pos. Description Part No. i 10 25. Part No. 
* Cable mount includes backshell Specifications: * Shell and Coupling Ring: Black thermoplastic UL94-VO 7 i i; 
and NFF16101 level 2 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C In accordance with UL requirements > aaa eer Sess Bee ae ae MRciea! 
TT 7 7 19 Strain Relief SOU1180-ND 3.44 3.26 3.17_ | MBG19S1 
a |e oun a ARON (eee ee gh ([DISEKSy rics Eacti9)/[ Souris 10 | —30|Strain Relief — Large | SOU1185-ND 6.40 6.07 5.90 | MBG30S1 
= Z = - 30 Strain Relief — Small SOU1186-ND 8.09 7.67 7.46 MBG30S2 
7 Plug for sockets | SOU1306-ND 13.43 12.73 | UTS6JC103S 46 Strain Relief Adapter | SOU1190-NDt 10.72 10.16 9.87 | MBG46S52 
3/#16 10 Plug for pins SOU1297-ND 12.37 11.72 | UTS6JC103P : — 
3 Recept. for sockets | SOU1279-ND 8.19 7.76 | UTS7103S + Custom: To couple a 21-PG Cable Grips to 46 position 
Recept. forpins | SOU1288-ND 8.99 8.52 | UTS7103P Ss If M r R t | 
Plug for sockets | SOU1307-ND 13.51 12.80 | UTS6JC104S = 
a 4/416 10 Plug for pins SOU1298-ND 12.75 12.08 | UTS6JC104P e oun ing ec angu ar 
- Recept. for sockets | SOU1280-ND 8.42 7.98 | UTS7104S SMS Series 
Recept. for pins S0U1289-ND 9.04 8.57 | UTS7104P : = . eines . i" z 
= Plug for sockets | SOU1308-ND 15.05 74.26 | UTS6JC106S vet aee ee! wi postive oes zone mating -uninating cycles Specifications: * Shell: Polyamide 6.6 
6/#20 10 Plug for pins SOQU1299-ND 13.89 13.16 | UTS6JC106P zs perating Temperature: - = 
3 Recept. for sockets | SOU1281-ND 9.39 8.90 | UTS7106S = = = 
Recept. for pins | SOU1290-ND 10.13 9.60 | UTS7106P __ |_No. of Pos ee. Digi-Key Price Each Souriau 
7 Plug for sockets | SOU1309-ND 13.11 12.42 | UTS6JCT24S Fig. | Contact Size¢ Descriptiont Part No. 1 10 25 | Part No. 
4/ #16 12 Plug for pins $OU1300-ND 13.11 12.42 | UTS6JC124P 14 Cable Plug SOU1217-ND 1.38 1.30 1.25 | SMS2P1 
3 Recept. for sockets | SOU1282-ND 8.72 8.27 | UTS71245 Peres Cable Plug w/SR $0U1218-ND 182 1.72 1.65 | SMS2PDH1 
Recept. for pins | SQU1291-ND 8.72 8.27 | UTS7124P Cable Recept. w/SR | SOU1198-ND T.92 1821.77 | SMS2RDHT 
7 Plug for sockets | SOU1310-ND 13.11 12.42 | UTS6JC128S 12 Panel Mt. Recept. SOU1197-ND 1.10 1.04 1.00 | SMS2R1 
aise re Plug for pins _ | SOU1301-ND 13.11 12.42 | UTS6JC128P (4 Cable Plug SOU1219-ND 1.38 1.30 1.25 | SMS3P1 
3 Recept. for sockets | SOU1283-ND 8.72 8.27 | UTS7128S 3/416 Cable Plug w/SR SOU1220-ND 1.90 1.80 1.75 | SMS3PDH1 
Recept. for pins | SQU1292-ND 8.72 8.27 | UTS7128P Cable Recept. w/SR | SOU1200-ND 2.13 2.02 1.96 | SMS3RDH1 
7 Plug for sockets | SOU1311-ND 15.54 14.73 | UTS6JC1210S 12 Panel Mt. Recept. SOU1199-ND 1.10 1.04 1.00 | SMS3R1 
10 /#20 12 Plug for pins SOU1302-ND 14.59 13.83 | UTS6JC1210P Cable Plug SOU1221-ND 85 81 78 | SMS4P1 
3 Recept. for sockets | SOU1287-ND 10.20 9.67 | UTS71210S 11 Cable Plug w/SR SOU1222-ND 2.26 2.14 2.05 | SMS4PDH1 
Recept. for pins _| SOU1293-ND 10.83 10.26 | UTS71210P 4/816 Cable Recep. w/SR | SOU1202-ND 2.07. 1.97 1.92 | SMS4RDH1 
7 Plug for sockets | SOU1312-ND 13.45 12.75 | UTS6JC147S 12 Panel Mt. Recept. SOU1201-ND 1.10 1.04 1.00 | SMS4R1 
7/416 14 Plug for pins SOU1303-ND 13.40 12.69 | UTS6JC147P ry Cable Plug SOU1223-ND 1.24 1.17 1.13 | SMS6P1 
3 Recept. for sockets | SOU1284-ND 9.27 8.79 | UTS7147S 6/416 Cable Plug w/SR SOU1224-ND 2.17 2.06 1.98 | SMS6PDH1 
Recept. for pins | SOU1294-ND 8.61 8.16 | UTS7147P Cable Recept. w/SR $0U1204-ND 2.11 2.00 1.95 | SMS6RDH1 
7 Plug for sockets | SOQU1313-ND 13.72 13.00 | UTS6JC1412S 12 Panel Mt. Recept. SOU1203-ND 1.65 1.56 1.50 | SMS6R1 
12/#16 14 Plug for pins SOU1304-ND 14.25 13.50 | UTS6JC1412P ry Cable Plug SOU1225-ND 2.49 2.36 2.30 | SMS9PT 
3 Recept. for sockets | SOU1285-ND 9.29 8.81 | UTS71412S 9/#16 Cable Plug w/SR SOU1226-ND 2.59 2.45 2.35 | SMS9PDH1 
Recept. for pins | SOU1295-ND 8.93 8.46 | UTS71412P 12 Cable Recept. w/SR SOU1206-ND 2.26 2.15 2.09 | SMS9RDH1 
7 Plug for sockets | SOU1314-ND 14.76 13.99 | UTS6JC1419S Panel Mt. Recept. SOU1205-ND 2.06 1.95 1.88 | SMS9R1 
19/ #20 14 Plug for pins SOU1305-ND 15.73 14.91 | UTS6JC1419P 4 Cable Plug $O0U1227-ND 80 76 73 | SMS12P1 
3 Recept. for sockets | SOU1286-ND 10.72 10.16 | UTS71419S 12/#16 Cable Plug w/SR SOU1228-ND 2.04 1.93 1.85 | SMS12PDH1 
Recept. forpins | SOU1296-ND 10.49 9.94 | UTS71419P 12 Cable Recept. w/SR $OU1208-ND 2.43 2.31 2.24 | SMS12RDH1 
‘ ‘ je Panel Mt. Recept. SOU1207-ND -80 76 .73_| SMS12R1 
$ See Trim Trio Contact section for contacts 7 Cable Plug S$0U1229-ND B77 363 2.56 | SMS15P1 
H Cable Plug w/SR SOU1230-ND 2.41 2.29 2.23 | SMS15PDH1 
UTS Accessories ia 15/ #16 Cable Recept wiSR | SOU1210-ND 3.36. 3.19 3.10 | SMSi5RDHT 
Panel Mt. Recept. SOU1209-ND 2.28 2.16 2.08 | SMS15R1 
Shell Digi-Key Price Each Souriau 44 Cable Plug $0U1231-ND 2.64 2.51 2.44 | SMS18P1 
Size | Description Part No. dl] 10 25 | Part No. 18/#16 Cable Plug w/SR $0U1232-ND 2.41 2.29 2.23 | SMS18PDH1 
Receptacle Dustcap SOUI315-ND 443. 420 4.08 | UTS10DCG 12 Cae eer WSR eee riNa O80" ee. ig 1a: aMeronurt 
ane! Mt. Recept. $OU1211-ND 2.15 2.03 1.95 | SMS18R1 
Plug Dustcap : _ $OU1318-ND 7.58 LAS 6.99 | UTS610DCG Cable Plug S0U1233-ND 1.32 7.25 1.20 | SMS24P1 
Recept. Color Coding Ring-Red $0U1321-ND 74 fil .68 | UTS710CCRR 1 Cable Plug w/SR SOU1234-ND 2.00 4.89 1.84 | SMS24PDH1 
10 Recept. Color Coding Ring-Green SOU1322-ND 74 PY ai .68 | UTS710CCRG 12 24 / #16 Cable Recept. w/SR SOU1214-ND 3.48 3.30 3.21 | SMS24RDH1 
Recept. Color Coding Ring-Yellow | SOQU1323-ND 74 71 .68 | UTS710CCRY Panel Mt. Recept. S$0U1213-ND 1.87 1.77 1.70 | SMS24R1 
Plug Color Coding Ring-Red $0U1330-ND 74 71 .68 | UTS610CCRR 1 Cable Plug $O0U1235-ND 2.70 2.55 2.45 | SMS36P1 
Plug Color Coding Ring-Green $0U1331-ND 74 él .68 | UTS610CCRG 36 / #16 Cable Plug w/SR SOU1236-ND 2.95 2.79 2.72_| SMS36PDH1 
Plug Color Coding Ring-Yellow SOU1332-ND 74 71 -68 | UTS610CCRY 12 Cable Recept. w/SR $0U1216-ND 3.63 3.44 3.35 | SMS36RDH1 
42 | Receptacle Dustcap S0U1316-ND 6.02 5.71 5.55 | UTS12DCG Panel Mt. Recept. SOU1215-ND 2.15 2.03 1.95 | SMS36R1 
Plug Dustcap S$0U1319-ND 8.82 8.36 8.12 | UTS612DCG + See Trim Trio Contact section for contacts + SR = Strain Relief (Continued) 
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Digi-Key Price Each Souriau 
B Fig. | Description Part No. u 10 25 Part No. 
Trim Trio Connection System (Cont) RolS | [15 | #16 Cable Clamp Metal SOU1499-ND 11.65 11.04 10.73 | UTO16AC 
: = #16 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1056-ND§t 23.79 22.54 21.91 | UTO16JC 
S Oo U R | A U 15 #18 Cable Clamp Metal SOU1051-ND 16.25 15.39 14.97 | UTO18AC 
Connection Technology = #18 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1057-ND§t 25.48 24.14 23.47 | UTO18JCL 
R d Py d Cc a | R B t 15 #20 Cable Clamp Metal SOU1500-ND 13.93 13.20 12.83 | UTO20AC 
— = #20 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1502-NDt 20.14 19.08 18.55 | UTO20JCS 
ugge a Ize 1 reu ar everse ayone 15 #22 Cable Clamp Metal SOU1501-ND 18.37 17.41 16.93 | UT022AC 
—, H = #22 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1503-NDt 24.62 23.33 22.68 | UTO22JCS 
Dyna m Ic Seal I n g I P68/I P69 K UTV Series 15 #24 Cable Clamp Metal SOU1052-ND 22.29 21.12 20.53 | UT024AC 
Features: * Reverse Bayonet Coupling « Intermountable with VG 95234: MS-5015 reverse bayonet «500 | — | #24 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1504-NDt 31.24 29.60 28.77 | UTO24JCS 
mating-unmating cycles » Salt spray resistant up to 500 hours Specifications: * Shell: Aluminum alloy with 46-1 Hid Rabie Gh cs Re and Lids Foi BAT | UTGIORC 
i aie jl 55°C ~ 1259 ‘able Clamp - F y i 
black zinc cobalt plating * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C = #10 Cable Clamp - IP65 S0U1131-NDt 906 859 835 | UTG10PG 
No. of Pos/ Digi-Ke' Price Each Sourau 16 #12 Cable Clamp $OU1125-ND 8.17 7.74 7.53 | UTG12AC 
‘ 5 aes 9 i _ #12 Cable Clamp - IP65 SOU1132-NDt 10.58 10.03 9.75 | UTG12PG 
Fig. |Contact Size¢ Description Part No. 1 10 25 | Part No. 16 #14 Cable Clamp SOU1498-ND 9.06 8.59 8.35 | UTGI4AC 
13 10/4#16 Cable Plug for Socket | SOU1275-ND 51.97 49.23 47.87 | UTVD18-19SN _ #14 Cable Clamp - IP65 SOU1133-NDt 10.89 10.32 10.03 | UTG14PG 
14 Recept. for Pin $OU1273-ND 39.14 37.08 36.05 | UTVB18-19PN 16 #16 Cable Clamp $OU1126-ND 8.66 8.21 7.98 | UTG16AC 
13 7/#12 Cable Plug for Socket | SOU1276-ND 54.49 51.63 50.19 | UTVD20-15SN _ #16 Cable Clamp - IP65 SOU1134-NDt 11.88 11.25 10.94 | UTG16PG 
14 Recept. for Pin $OU1274-ND 44.27 41.94 _ 40.78 | UTVB20-15PN 16 | #18 Cable Clamp $0U1127-ND 9.01 8.54 8.30 | UTG18-AC 
13 | a5 /u10 Cable Plug for Socket] SOU1278-ND 95.93 90.89 88.36 | UTVD40A35PN —_| #18 Cable Clamp - IP65 SOU1135-NDt 12.39 11.74 11.41 | UTG18PG 
4 Recept.forPin | SOU1277-ND 70.32 66.62_64.77| UTVB40A35PN| | 16 | #20 Cable Clamp SOUS ND 10.36 9.81 9.54 | UTG20AC 
#20 Cable Clamp - IP65 SOU1136-NDT 13.89 13.16 12.80 | UTG20PG 
+ See Trim Trio Contact section for contacts 16 #22 Cable Clamp $0U1129-ND 10.53 9.98 9.70 | UTG22AC 
é. = J, = #22 Cable Clamp - IP65 SOU1137-NDt 14.33 13.58 13.20 | UTG22PG 
Trim Trio Accessories 16 #24 Cable Clamp $0U1130-ND 12.01 11.38 11.06 | UTG24AC 
= #24 Cable Clamp - IP65 $OU1138-NDt 12.67 12.01 11.68 | UTG24PG 
Digi-Key Price Each Souriau : Sealing Gasket for UTO, UTOW, UTG, and UTP 
Fig... Beseription Ear No. 1 19_28__ PartNo. #12 Sealing for Wall Mt Recept | SOUTOS®-ND 376 887 347 | UTFDIa8 
Cable Clamp for UTO and UTOW #4 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOU1060-ND 217 2.06 1.98 | UTFD14B 
15 | #10 Cable Clamp Metal SOU1048-ND 14.42 13.67 13.29 | UTO10AC ___| #16 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOU1061-ND 2.07 1.97 1.91 | UTFD15B 
—__| #10 Cable Clamp Metal - IP68 SOQU1053-NDt 17.01 16.11 15.67 | UTO10JCS #18 Sealing for Wall Mt. Recept. |_SQU1062-ND 2.34 2.21 2.13 | UTFD16B 
15 #12 Cable Clamp Metal SOU1049-ND 14.99 14.21 13.81 | UT012AC #20 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOU1505-ND 2.01 1.90 1.83 | UTFD17B 
= #12 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1054-NDt 17.56 16.64 16.17 | UTO12JCS #22 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOU1506-ND 2.01 1.90 1.83 | UTFD18B 
15 #14 Cable Clamp Metal SOU1050-ND 15.64 14.82 14.41 | UTO14AC #24 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOQU1063-ND 1.87 1.77 1.70 | UTFD19B 
—_| #14 Cable Clamp Metal -IP68__| SOU1055-NDt 20.60 19.52 18.97 | UTO14JCS| giongversion __ + For water protected applications 
Trim Trio Contacts 
Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 1 10 25 100 Part No. 
#8 Machined Solder Contacts 
Socket SOU1246-ND 5.23 49.50 120.31 398.75 82911684ZX 
Pin ue Gold $0U1245-ND 5.04 47.70 115.94 384.25 8291 1685NZX 
#12 Machined Solder Contacts 
Socket SOU1244-ND 4.56 43.20 105.00 348.00 RC12Z43D28 
Pin Age col S0U1243-ND 4.28 40.50 98.44 326.25 RM12243D28 
#16 Machined Crimp Contacts and Coaxial 
Socket 20-16 $OU1237-ND 2.56 24.18 58.13 176.70 RC16M23D28 
Pin 20-16 SOU1238-ND 1.68 15.86 38.13 115.90 RM16M23D28 
Socket 22-20 Gold SOU1239-ND 2.09 19.80 48.13 159.50 RC20M12D28 
Pin 22-20 SOU1240-ND 2.64 24.96 60.00 182.40 RM20M12D28 
Socket Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SOU1241-ND 9.98 94.50 229.69 761.25 RCDXK1D28 
Pin Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SOU1242-ND 9.98 94.50 229.69 761.25 RMDXK10D28 
Loose Piece Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Pricing Souriau Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 25 100 Part No. Part No. 10 50 100 Part No. 3,000 Part No. 
#16 Stamped and Formed Crimp Contacts 
Socket 30” Gold SOU1247-ND 30.63 93.10 SC14ML1S6 SOU1247CT-ND 11.80 52.21 86.26 $OU1247TR-ND 602.00/M | SC14M1S6 
Pin 14 30” Gold $OU1251-ND 25.00 76.00 SM14ML1S6 $OU1251CT-ND 10.50 46.46 76.76 SOU1251TR-ND 490.00/M | SM14M1S6 
Socket Tin SOU1255-ND 11.88 36.10 SC14ML1TK6 SOU1255CT-ND 5.04 22.31 36.86 SOU1255TR-ND 210.00/M | SC14M1TK6 
Pin Tin SOU1259-ND 9.38 28.50 SM14ML1TK6 SOU1259CT-ND 4.00 17.71 29.26 SOU1259TR-ND 182.00/M | SM14M1TK6 
Socket 30” Gold SOU1248-ND 28.13 85.50 SC16ML1S6 SOU1248CT-ND 11.80 62.21 86.26 SOU1248TR-ND 602.00/M | SC16M1S6 
Pin 18-16 30” Gold SOU1252-ND 25.00 76.00 SM16ML1S6 SOU1252CT-ND 10.50 46.46 76.76 $SOU1252TR-ND 490.00/M | SM16M1S6 
Socket . Tin SOU1256-ND 11.88 36.10 SC16ML1TK6 SOU1256CT-ND 5.04 22.31 36.86 SOU1256TR-ND 210.00/M | SC16M1TK6 
Pin Tin SOU1260-ND 9.38 28.50 SM16ML1TK6 SOU1260CT-ND 4.00 17.71 29.26 SOU1260TR-ND 182.00/M | SM16M1TK6 
Socket 30” Gold SOU1249-ND 30.63 93.10 SC20ML1S6 SOU1249CT-ND 11.80 62.21 86.26 SOU1249TR-ND 546.00/M | SC20M1S6 
Pin 22-20 30” Gold SOU1253-ND 27.50 83.60 SM20ML1S6 SOU1253CT-ND 10.50 46.46 76.76 SOU1253TR-ND 490.00/M | SM20M1S6 
Socket Tin $OU1257-ND 11.88 36.10 SC20ML1TK6 $OU1257CT-ND 5.04 22.31 36.86 S0U1257TR-ND 210.00/M | SC20M1TK6 
Pin Tin SOU1261-ND. 9.38 28.50 SM20ML1TK6 SOU1261CT-ND 4.00 17.71 29.26 SOU1261TR-ND. 182.00/M | SM20M1TK6 
Socket 30” Gold SOU1250-ND 28.13 85.50 SC24ML1S6 SOU1250CT-ND 11.80 52.21 86.26 SOU1250TR-ND 546.00/M | SC24M1S6 
Pin 26-24 30” Gold SOU1254-ND 25.00 76.00 SM24ML1S6 SOU1254CT-ND 10.50 46.46 76.76 SOU1254TR-ND 490.00/M | SM24M1S6 
Socket Tin SOU1258-ND 11.88 36.10 SC24ML1TK6 SOU1258CT-ND 5.04 22.31 36.86 SOU1258TR-ND 210.00/M | SC24M1TK6 
Pin Tin SOU1262-ND 9.38 28.50 SM24ML1TK6 SOU1262CT-ND 4.00 17.71 29.26 SOU1262TR-ND 168.00/M | SM24M1TK6 
#20 Stamped and Formed Crimp Contact 
Socket 30u” Gold | SOU1265-ND 8.75 26.60 | SC20WL3S25 | SOU1265CT-ND 3.74 16.56 27.36 | SOU1265TR-ND 168.00/M | SC20W3S25 
Pin 29-20 30y” Gold SOU1266-ND 9.38 28.50 SM20WL3S26 SOU1266CT-ND 4.00 17.71 29.26 SOU1266TR-ND 168.00/M | SM20W3S26 
Socket Tin SOU1269-ND 7.50 22.80 SC20WL3TK6 = =| = 
Pin Tin SOU1271-ND 6.25 19.00 SM20WL3TK6 = =|= 
Socket 30” Gold SOU1267-ND 9.38 28.50 SC24WL3S25 SOU1267CT-ND 3.74 16.56 27.36 $OU1267TR-ND 168.00/M | SC24W3S25 
Pin 26-24 30” Gold SOU1268-ND 9.38 28.50 SM24WL3S26 SOU1268CT-ND 4.00 17.71 29.26 SOU1268TR-ND 168.00/M | SM24W3S26 
Socket Tin $OU1270-ND 7.50 22.80 SC24WL3TK6 = —|—- 
Pin Tin S$OU1272-ND 6.25 19.00 SM24WL3TK6 = == 
Crim p Tools i-Key Price Souriau 
Description Part No. Each Part No. 
Crimp with Die for #16-20 Stamped Contacts 26-14AWG SOU1263-ND 282.15 Y14MTV 
Extraction Tool for all size 16 Contacts SOU1264-ND 42.09 RX2025GE1 
Extraction Tool for all size 20 Contacts SOQU1507-ND NEW! 171.00 RXx20D44 


Tools 

Used with Souriau Trim Trio Machined Digi-Key Price Astro 
Contacts. Description Part No. Each Part No. 
The 616336 crimp tool can be used with Crimp without Positioner for #16 Machined Contacts 616336-ND 282.96 616336 

Positioner for 616336 Tool Frame TGV702-ND 102.41 TGV702 
AC/AM conlacis,: The tet and 615708 Crimp without Positioner for Inner Crimp Coaxial Contacts 615717-ND 282.96 615717 
BIO OE Te nice MDS Oe MaL COntaels: Positioner for 615717 Tool Frame 620100-ND 46.62 620100 
Requires both tools for an inner contact Crimp without Turret for Outer Crimp Coaxial Contacts 615708-ND 282.96 615708 
crimp and an outer ferrule crimp. Turret Head for 615708 Tool Frame 620439-ND 74.21 620439 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 391 
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8D/D38999 Aluminum 


SOURIAU and Composite Connectors 


Connection Technology 


Fig. 1 — Square Flange Receptacle 


Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 


Fig. 2— Jam Nut Receptacle 


Applications: « Aeronautics and military * Marine and offshore * Industrial 

Features: ¢ High contact density up to 128 contacts #22D * Quick screw coupling with self locking 
mechanism * Composite shell is recommended wherever weight is critical (typically -30% versus 
aluminum version) or particularly in harsh climatic and mechanical environments 

Specifications: * Endurance: 500 mating-unmating operations * Aluminum Shell Temperature 
Range: Cadmium olive drab (W): -65°C ~ 175°C; Nickel (F): -65°C ~ 200°C »* Composite Shell 
Temperature Range: Cadmium olive drab (J): -65°C ~ 175°C; Nickel (M): -65°C ~ 200°C 


Fig. 3 — Plug with RF1 Shielding 


Shell Shell 
Size Size 
Insert | No. of Dimensions Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (mm) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (mm) Digi-Key Price Each 
Fig.|mentNo.| Size Plating Description A B Part No. 1 10 Fig.|mentNo.| Size Plating Description A B Part No. al 10 
Aluminum 3] -35 | szean | Nickel Plug with Socket 31.00 32.50 | SOU1422-ND 60.84 57.64 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1339-ND 67.38 54.36 3 Nickel_| Plug with Socket | 31.00 32.50 | SOU1423-ND 63.12 59.80 
1 Nickel  Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1340-ND 49.57 46.97 1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 91.00 | SOU1346-ND 59.15 56.04 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1362-ND 57.49 54.47 1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | $OU1375-ND 48.72 46.16 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1363-ND 53.22 50.42 2 Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 41.60 | $OU1402-ND 59.15 56.04 
2) ngs | gen | Dlivedrab | Recept. with Pins | 32.50 30.50 | SOU1389-ND 43.57 41.28 2| D-19 | 19/20 | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1403-ND 65.59 62.14 
2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 30.50 | SOU1390-ND 51.03 48.35 3 Nickel Plug with Pins | 31.00 32.50 | SOU1420-ND 63.18 59.85 
3 Nickel Plug with Pins | 31.00 21.80 | SOU1410-ND 53.52 50.71 3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 32.50 | SOU1421-ND 65.49 62.05 
3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 | SOU1411-ND 45.07 42.70 3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 32.50 | SOU1452-ND 65.42 61.98 
3 Olive drab | Plug with Pins | 31.00 21.80 | SOU1440-ND 55.54 52.62 T] 5-05 | sae | Dlvedrab | Recept. with Pins [31.50 31.00 | SOU1378-ND 50.37 47.72 
3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 21.80 | SOU1441-ND 51.07 48.39 2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1405-ND 62.05 58.79 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1364-ND 56.33 55.26 8/20, f F 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1365-ND 40.24 38.13 2 D-97 4/16 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1406-ND 69.39 65.74 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1366-ND 47.96 45.44 3 | _D-18 | 18/20 | Olvedrab| PlugwithPins | 37.00 3250 | SOUT451-ND 8843 83.78 
2 Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 30.50 | SOU1391-ND 57.95 54.90 1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 33.30 | SOU1379-ND 73.80 69.92 
2 A-98 3/20 Olive drab) Recept.with Pins | 32.50 30.50 | SOU1392-ND 51.98 49.25 1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 33.30 | SOU1380-ND 78.81 74.67 
2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 30.50 | SOU1393-ND 50.12 47.49} | 2 | ©85 | 55/22D | oive drab | Recept. with Socket | 32.50 44.80 | SOU1407-ND 69.05 65.42 
3 Nickel] Plug with Socket | 31.00 21.80 | SOU1412-ND 59.11 56.00 3 Nickel | Plug with Socket_| 31.00 35.70 | SOU1424-ND 82.54 78.20 
: nee Soe re Bon Sa eee Hee 1 | £26 | 26/20 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 33.30 | SOU1350-ND 68.69 65.07 
ive dra ug with Pins : : i 5 E T|_E06 | 6/12 | Olive drab | Recept. with Pins | 91.50 33.30 | SOU1381-ND 53.28 50.48 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 26.20 | SOU1342-ND 44.19 41.87 31/20, 1 g — 
1 Nickel Recept. with Socket | 31.50 26.20 | SOU1343-ND 43.40 41.12 2 E-99 216. Olive drab | Recept. with Pins 32.50 44.80 | SOU1408-ND 70.19 66.50 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 26.20 | SOU1367-ND 53.85 51.02 ; , Fi 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 26.20 | SOU1369-ND 5244 4968) | 3| pas | eamon | Meme ieee Ee ee oe ones 
3 Pond Be eet ry Hy Sean ae ae 3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 38.50 | SOU1453-ND 87.34 82.75 
3 | B35: | 18/22 | oie sich| Roca ath Sorket | 39°50 3500 SaERSOE aon AaB 1 | F32 | 32/20 | Olive drab| Recept. with Pins | 31.50 36.50 | SOU1382-ND 5413 51.29 
: ieee ; f i ; : 1 Olive drab | Recept. with Pins | 3150 39.70 | SOU1384-ND 91.69 86.87 
2 Olive drab ) Recept. with Socket | 32.50 35.20 | SOU1396-ND 45.81 43.40 1 Oli * 
3 Nickel Plug with Pins 31.00 25.00 | SOU1414-ND 49.67 47.06 ive drab Recept. with Socket 31.50 39.70 | SOU1385-ND 76.80 72.76 
3 Nickel | Plugwith Socket | 3100 2500 | SOUI415:ND ein! 4830 3 | G-35 | 79/22D | Olivedrab} PlugwithPins | 31.00 41.70 | SOU1454-ND 96.43 91.35 
3 Olive arab Piug with Socket 3100 2500 | SoU1443-ND Bigac. ek ed 3 Olive drab | Plug with Socket | 31.00 41.70 | SOU1455-ND 109.36 103.61 
: : : : i : : 3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 41.70 | SOU1456-ND 103.84 98.37 
3 Olive drab | Plug with Sockst_| 31.00 25.00 [ESOTISSSND 58.73 __55.64 1 [4-53 | 53/20 | Nickel | Recept. with Pins | 31.50 42.90 | SOU1351-ND 85.27 80.79 
2 Olive drab Recept. with Pins 32.50 35.20 | SOU1397-ND $2.57 49.81 | Nickel Recept. with Pins | 31.50 46.00 | SOU1352-ND 113.26 107.30 
5 B-98 | 6/20 oie wal Ton ee are aM soe Bet tee 1] j.a5 | tag/0p | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 46.00 | SOU1386-ND 122.21 115.78 
? EPI i : 7 ; 1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 46.00 | $OU1387-ND 124.98 118.41 
3 Olive drab Plug with Pins 31.00 25.00 | SOU1446-ND 57.57 54.54 7 ; 
3 Nickel Plug with Socket 31.00 25.00 | SOUI416-ND 68.61 65.00 2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 59.00 | SOU1409-ND 137.71 130.47 
B-05 5/20 : i 7 ' % i Composite 
3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 25.00 | SOU1445-ND 69.27 65.63 - oe 
5 Th Di g 1 Nickel Recept. with Pins ] 30.10 23.80 | SOU1359-ND 46.65 44.19 
| oe] Renee [ae oo a eee) | | Nese [eat wisn | 910 2960 [SOUerND eS saa 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 28.60 | SOU1371-ND 46.44 44.00 : Asser | -gpo0 eae ee ae ota Se wees ace 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 28.60 | SOU1372-ND 66.79 63.27 7 fs Niokel Phcwith Pie 31.00 2120 ROIRREHEND aids: 893 
2 | 6-35 | 22/22D | Olivedrab| Recept. with Pins | 32.50 38.40 | SOU1399-ND 61.98 58.72 Hee ug with Fins ; f : : 
! : i 3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 | SOU1432-ND 61.26 58.04 
2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 38.40 | SOU1400-ND $1.32 48.62 3 Nickel Plug with Socket 31.00 21.80 | SOU1433-ND 6050 5732 
3 Nickel Plug with Pins | 31.00 29.40 | $OU1418-ND 53.77 50.94 ! uc u : : 2 
3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 | SOU1419-ND 6131 58.09 ‘ll acaas || cape Nickel | Recept. with Pins | 30.10 23.80 | SOU1361-ND 46.02 43.60 
3 Olive drab | Plug with Pins | 31.00 29.40 | $0U1447-ND 63.88 60.52 3 Nickel_| Plug with Socket_| 31.00 _21.80 | SOU1434-ND 62.17 58.90 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 28.60 | SOU1345-ND 42.14 39.93 i Cll diab Recent wil ins au ooo SOL eS ND aise an 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 28.60 | SOU1374-ND 4476 = 42.41 B-35 | 13/22p | Vive cra SO nen Ins 5 : : ; 
qv : fra : 3 Olive drab | Plug with Socket | 31.00 25.00 | $OU1429-ND 52.06 49.32 
2| 6-98 | 10/20 | Olivedrab| Recept. with Pins | 32.50 38.40 | SOU1401-ND 55.21 52.34 7 Nickel | Plug with Socket | 31.00 2500 | SOU1435-ND Baa etal 
3 Olive drab | Plug with Pi 31.00 29.40 | SOU1449-ND 58.22 55.16 : E Hu : : 
3 Olive drab Plug with Socket 31.00 29.40 | SOU1450-ND 59.62 56.49 i B98 | 6/20 othe bra Recent wath Fins so. po20 ee $397 3688 
1 Olive drab | Recept. with Pi 31.50 28.60 | SOU1373-ND 4476 42.41 ve drab) Recept. with Pins : : ‘ ; ; 
3 | o04 | 416 | olvedrab| Plug with Pins | 31.00 29.40 ea 5307 5008| | 3; C35 | 22/220 | Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 | S0U1436-ND 88.88 84.21 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | SOU1347-ND 52.93 4949} |3 Nickel | Plug with Socket_| 31.00 29.40 [ESOUISS7aND) 7515 74.18 
1 Olive drab | Recept with Pins | 31.50 31.00 | Sou1348-NO 7450 7058 1 | C98 | 10/20 | Olive drab | Recept. with Socket | “30.10 28.60 | SOU1356-ND 46.99 44.52 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | $OU1349-ND 6553 62.09 3 | D-19 | 19/20 | Nickel Plug with Pins | 31.00 32.50 | SOU1438-ND 78.53 74.40 
4 | 235 | $7/22D | ojive drab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | $OU1376-ND 66.71 63.20 3 | —35 | 55/22D | Olivedrab| Plug with Pins 31.00 35.70 | SQU1430-ND 69.69 66.03 
1 Olive drab ) Recept. with Socket | 31.50 31.00 | SOU1377-ND 69.69 66.03 1 G-35 | 79/22D | Olivedrab| Recept.with Pins | 30.10 39.70 | SOU1357-ND 70.51 66.80 
2 Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 41.60 | SOU1404-ND 69.65 65.99 T/ G41 | 41/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 30.10 39.70 | SOU1358-ND 53.69 50.87 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Features: * Bayonet coupling * Environmental and hermetic versions * Solder, crimp, straight 
spills and wire wrap versions 


. Applications: * Former connector for military applications * Now used in the fields of 
851 /26482 Con nector Series professional and general electronics 
S Oo U R | A Specifications: * Working Temperature: -55°C ~ 125°C »* Current Rating per Contact: Size 
Connection Technology 20: 7.5A; Size 16: 13A * Endurance: 500 mating/unmating cycles 


Fig. 1 — Plug with Straight Cable Clamp Fig. 2 — Square Flange Receptacle Fig. 3 — Plug with Backnut Fig. 4 — Jam Nut Receptacle with Backnut 


Shown without sealing gland Not accepting backshell 


Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 


Shell No. of Shell No. of 
Size Insert | Con- Dimensions Size Insert | Con- Dimensions 
Arrange- | tacts/ (mm) Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ (mm) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B c Part No. 1 10 Fig.| ment No. Size Description A B c Part No. 1 10 

1 8-2 2/20 | Plugw/socket _| 48.00 19.05 3.50 |SOU1484-ND 26.56 25.17 1 Plug w/pins 48.00 26.15 8.20 |SOU1476-ND 26.26 24.88 
2 Recept.w/pins | 25.18 20.99 10.84 |SOU1465-ND 13.36 12.66 1 12-3 3/16 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SQU1477-ND 28.65 27.15 
2 Recept. w/socket | 25.18 20.99 10.84 |SOU1466-ND 15.37 14.57 1 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SOU1492-ND 64.87 61.46 
3 8-3 3/20 | Plugw/socket | 32.54 19.05 13.50 |SOU1469-ND 24.36 23.08 2 Recept. w/pins | 25.10 26.54 17.37 ]SOU1461-ND 14.71 13.94 
1 Plug w/pins 48.00 19.05 3.50 |SOU1485-ND 27.28 25.85 1 12-8 8/20 Plug w/pins 48.00 26.15 8.20 |SOU1478-ND 27.38 25.94 
1 Plug w/socket _| 48.00 19.05 3.50 |SOU1486-ND 27.34 25.91 1 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1479-ND 29.83 28.26 
2 Recept. w/pins 25.18 20.99 10.84 /SOU1467-ND 15.85 15.02 2 Recept. w/pins 25.10 26.54 17.37 |SOU1459-ND 17.20 16.29 
2 Recept. w/socket | 25.18 20.99 10.84 |SOU1468-ND 15.92 15.09 2 Recept. w/socket | 25.10 26.54 17.37 |SQU1460-ND 20.29 19.23 
3 a4 4/20 Plug w/socket 32.54 19.05 13.50 |SOU1470-ND 24.91 23.60 1 12-10 10/20 Plug w/pins 48.00 26.15 8.20 |SOU1474-ND 27.89 26.43 
1 . Plug w/pins 48.00 19.05 3.50 |SOU1487-ND 27.68 26.23 1 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SOU1475-ND 31.03 29.40 
1 Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1488-ND 29.87 28.30 1 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SOU1491-ND 67.22 63.69 
1 Plug w/socket _| 48.00 19.05 3.50 |SOU1496-ND 64.71 61.31 2 qa15 | 14/20,] Recept. w/pins | 25.10 28.89 20.57 |SOU1462-ND 21.89 20.74 
1 8-33 3/20 Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1495-ND 65.08 61.65 1 116 Plug w/socket 48.00 29.35 10.00 _|SQU1480-ND 41.91 39.71 
2 Recept.w/pins | 25.10 24.19 13.99 |SOU1457-ND 15.41 14.60 2 Recept. w/pins | 25.10 28.89 20.57 |SOU1463-ND 21.57 20.43 
2 Recept. w/socket | 25.10 24.19 13.99 |SOU1458-ND 17.08 16.19 2 14-19 19/20 | Recept. w/socket | 25.10 28.89 20.57 |SQU1464-ND 27.21 25.78 
1 Plug w/pins 48.00 21.80 5.00 |SOU1471-ND 25.59 24.25 1 Plug w/pins 48.00 29.35 10.00 |SOU1493-ND 85.06 80.59 
1 10-6 6/20 | Plugw/socket | 48.00 21.80 5.00 |SOU1472-ND 27.21 25.78 1 Plug w/socket__| 48.00_29.35 10.00 |SQU1494-ND___90.71 85.94 
1 Plug w/pins 48.00 21.80 5.00 |SOU1489-ND 58.92 55.82 1 16-26 26/20 Plug w/pins 51.00 32.50 13.00 }SOU1481-ND 37.91 35.91 
1 Plug w/socket 48.00 21.80 5.00 |SOU1490-ND 60.59 57.41 1 Plug w/socket 51.00 32.50 13.00 |SOU1482-ND 45.81 43.40 
4 Recept. w/socket | 34.10 30.14 — |SOU1497-ND 34.28 32.48 1 18-32 32/20] Plug w/socket | 51.00 35.30 16.00 [SOU1483-ND 53.50 50.69 

. No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Circular Connectors Pos. |Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 
HR10 Series 
HR10 Series 7mm Push-Pull Connectors 12 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR347-ND 13.60 12.58 10.54 | HR10-10R-12PA 
GOLD PLATED CONTACTS Dust Cap HR10 Series — RoHS Compliant 
Features: The most compact HR10 series with well-balanced, simplified 
layout in limited space; Easy “Push-Pull” Operation; Polarization: Five-key Plug with Pin Insert HR1558-ND 14.77 13.91 12.17 | HR10-7P-4P(73) 
system permits only one way of coupling. oe r Sony 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A * Insulation Resistance: Plug with Pin Insert aon 15.54 poe, 1200) MEIC TE Oe) 
1000MO or more at DC100V * Contact Resistance: 10mO or less at DC1A 12 | Plug with Pin Insert HR1562-ND 17.24 16.67 14.94 | HR10-10P-12P(73) 
Plug with Socket Insert HR1559-ND 15.36 14.85 13.32 | HR10-7P-4S(73) 
Plug with Socket Insert HR1561-ND 17.09 16.52 14.81 | HR10-7P-6S(73) 
12. | Plug with Socket Insert HR1563-ND 24.54 23.73 21.27 | HR10-10P-12S(73) 
Receptacle with Pin Insert HR1569-ND 10.74 9.34 — 7.48 | HR10-7R-4P(73) 
Resertacle 6 | Receptacle with Pin Insert HR1571-ND 10.38 9.61 8,05 | HR10-7R-6P(73) 
siae 12. | Receptacle with Pin Insert HR1573-ND 1414 13.08 10.96 | HR10-10R-12P(73) 
Receptacle with Socket Insert HR1568-ND 12.46 11.53 9.66 | HR10-7R-4S(73) 
Receptacle with Socket Insert HR1570-ND 14.84 13.73 11.51 | HR10-7R-6S(73) 
12. | Receptacle with Socket Insert HR1572-ND 15.53 15.01 13.46 | HR10-10R-12S(73) 
Jack with Pin Insert HR1565-ND 14.94 13.82 11.58 | HR10-7J-4P(73) 
Plug Chart Receptacle Chart 6 | Jack with Pin Insert HR1567-ND 13.60 12.80 11.20 | HR10-7J-6P(73) 

No. of | Digi-Key Dimensions (mm) No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 12 | Jack with Pin Insert HR1575-ND 15.17 14.66 13.15 | HR10-10J-12P(73) 
bose (anno i LU) c J 208. || betel. i Ly Jack with Socket Insert HR1564-ND 15.35 14.45 12.65 | HR10-7J-4S(73) 

4 | HR1558,HR1559 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 HR1579 15.50 | 8.85 . 

6 |HR1560, HR1861 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 6 | Jack with Socket Insert HR1566-ND 15.42 14.91 13.37 | HR10-7J-6S(73) 

12 | HR1562, HR1563 | 3250 | 14.00 | 9.50 | 7.20 4 | HR1569 14.00) 8.85 12 | Jack with Socket Insert HR1574-ND 22.37 21.62 19.39 | HR10-10J-12S(73) 
peuthan HR1568 14.00 | 8.85 6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1580-ND 10.38 9.61 8.05 | HR10-7R-6PA(73) 
ack una PReenam 1550 | as 12. | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1578-ND 14.24 13.48 11.04 | HR10-10R-12PA(73) 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 6 2 , ‘ : ' es 
Paceel earincs rn 3 C HR1571, HR1570 14.00 8.85 4 Receptacle with Socket Insert, PCB HR1579-ND 12.30 11.38 9.54 | HR10-7R-4SA(73) 

4 HR1565, HR1564 28.50 885 | 520 Receptacle with Socket Insert, PCB HR1577-ND 14.84 13.73 11.51 | HR10-7R-6SA(73) 

6 |HR1567, HR1566 2850 | 8.85 | 5.20 12 HR1573,HR1572 | 16.00 | 11.90 — | Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 3.19 2.64 1.98 | HR10-7R-C 

42 |HR305,HR1575,HR1574| 32.50 | 11.90 | 7.20 HR347,HR1578 | 15.50 | 11.90 — | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND 3.19 2.64 1.98 | HR10-10R-C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Circular Connectors Pos. |Description Part No. 110 100 |Part No. 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Solder Cup Type — RoHS Compliant 
HR10A Series 4 [Plug with in Insert HR1582-ND 11.70 10.83 9.07 |HR10A-7P-4P(73) 
: 4 Plug with Pin Insert, 5mm Diameter 

Snap-In and Threaded Coupling Connectors Cable Hole through Boot HR1583-ND* 12.16 11.25 9.43 [HR10A-7P-4P(74) 

SILVER PLATED CONTACTS 5 |Plug with Pin Insert HR1612-ND 42.02 11.12 9.32 |HR10A-7P-5P(73) 

Features: * Compatible with current HR10 series: Cable crimping tool maintains consistent cable clamp force. * To prevent 6 | Plug with Pin Insert HR1586-ND 12.30 11.38 9.54 | HR10A-7P-6P(73) 

from slipping, HR10A series are accompanied with ruled-off-squares roulette. 6 | Plug with Pin Insert HR1587-ND* 12.90 11.94 10.00 ]HR10A-7P-6P(74) 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum * Contact Resistance: 10mQ 10 | Plug with Pin Insert HR1633-ND 12.87 12.12 10.60 |HR10A-10P-10P(73) 
mean 10 | Plug with Pin Insert HR1634-ND* 14.26 13.43 11.75|HR10A-10P-10P(74) 
Receptacle Receptacle Threaded 12 |Plug with Pin Insert HR1621-ND 14.48 13.64 11.93|HR10A-10P-12P(73) 
ee Receptacle 12 | Plug with Pin Insert HR1622-ND 15.62 14.71 12.87 |HR10A-10P-12P(74) 
é 20 | Plug with Pin Insert HR1693-ND 30.75 29.73 26.65 | HR10A-13P-20P(73) 

| 20 Plug with Pin Insert, 7mm Diameter 
OB Cable Hole through Boot HR1694-ND* 32.76 31.67 28.40 |HR10A-13P-20P(74) 
20 Plug with Pin Insert, 8.3mm Diameter 

Cable Hole through Boot HR1652-ND* 32.76 31.67 28.40 |HR10A-13PA-20P(74) 

Receptacle Charts 4 _|Plug with Socket insert HR1584-ND 1142 10.57 8.86 |HRi0A-7P-4S(73) 

No. of | Digi-Key Dimensions (mm) | No. of| Digi-Key Dimensions (mm) 4 | Plug with Socket Insert HR1585-ND 11.88 10.99 9.21 | HR10A-7P-48(74) 

Pos. | Part No. A B Pos. ae _ ‘ - 5 | Plug with Socket Insert HR1613-ND 11.56 10.70 8.96| HR10A-7P-5S(73) 
HET eOL a HR1606 | 15.60 | 8.85 10 Pee aoe 6 | Plug with Socket Insert HR1588-ND 11.70 10.83 9.07 /HR10A-7P-6S(73) 

4 |HR1893; HR1591" 14.00 | 8.85 HRI65T 00 111.50 6 _|Plug with Socket Insert HR1589-ND* 12.46 11.53 9.66 | HR10A-7P-6S(74) 
HR1667 7220 | 8.85 HR1658, 400" || 4400 10 | Plug with Socket insert HR1635-ND 1416 13.10 10.98]HR10A-10P-10S(73) 
HR1668 12.00 [8.85 HR1715, HR1712, HR1716 : : 10 | Plug with Socket Insert HR1636-ND* 12.75 12.00 10.50|HR10A-10P-10S(74) 
HR1616 15.60_| 8.85 Peete 1600 | 11.90 12. | Plug with Socket Insert HR1623-ND 13.48 12.69. 11.11 |HR10A-10P-128(73) 

eee 14.00 | 8.85 R361, HRIGA7 12. | Plug with Socket Insert HR1624-ND* 14.99 14.12 12.35 HR10A-10P-128(74) 
aT aT 12 |HR1648, HR1649, HR1650 | 19-60 | 11.90 20 | Plug with Socket Insert HR1699-ND 37.10 35.25 33.13) HR10A-13P-20S(73) 
SEO EnEGae 15.60 | 8.85 HR367, HR1661, 15.50 | 14.00 20 _| Plug with Socket Insert HR1700-ND* 38.99 37.05 34.82 |HR10A-13P-20S(74) 

A HR1654, HR1714 
HR1617, HR1618 75.50 | 11.00 HRIG7E” 7230) 7150 4 | Receptacle with Pin Insert HR1592-ND 715 6.05 4.54 HR10A-7R-4P(73) 

g HR346, HR1581 14.00 | 11.00 HR1660 72.00 | 74.00 4 | Receptacle with Pin Insert HR1593-ND 7.72 6.54 4.91)/HR10A-7R-4P(74) 
HR1596, HR1594, 1400 | 885 HR1679 17.90 | 12.00 5 | Receptacle with Pin Insert HR1615-ND 7.51 6.36 4.77/HR10A-7R-5P(73) 
ee joe} ass HR377, HR1697, HR1698_| 20.20 | 15.40 6 | Receptacle with Pin Insert HR1596-ND 7.90 6.69 5.02|HR10A-7R-6P(73) 

( HR1695, HR1696 19.20 {15.40 6 _| Receptacle with Pin Insert HR1597-ND* 8.68 7.35 5.52 |HR10A-7R-6P(74 
WRILBZO T2000] 22885 HR1702, HR1704, HR1703 r (74) 
HR1637, HR1639 16.00 | 14.00 HR1705,HR1692, HR1690 | 17-80 | 18.00 10 | Receptacle with Pin Insert HR1639-ND 10.12 8.80 7.04]HR10A-10R-10P(73) 
HR1638, HR682, je00 | 4130 20 TARI6gI 17.80_|_ 15.40 10 | Receptacle with Pin Insert HR1640-ND* 10.32 9.55 8.00 /HR10A-10R-10P(74) 

10 |HR1640 d : HR1701 15.00 | 18.00 12 | Receptacle with Pin Insert HR1627-ND 10.74 9.34 7.48 | HR10A-10R-12P(73) 
HDS ieee 15.60 | 11.90 aS 15.00 | 15.40 12 | Receptacle with Pin Insert HR1628-ND 1052 9.74 8.16|HR10A-10R-12P(74) 

2 20 | Receptacle with Pin Insert HR1697-ND 17.87 17.27. 15.49 |HR10A-13R-20P(73) 

20 | Receptacle with Pin Insert HR1698-ND* 19.88 19.22 17.23|HR10A-13R-20P(74) 
Threaded Plug Threaded Jack 4 | Receptacle with Socket Insert HR1590-ND 6.76 5.72 4.29| HR10A-7R-4S(73) 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1591-ND* 7.33 6.21 4.66] HR10A-7R-4S(74) 
5 | Receptacle with Socket Insert HR1614-ND 6.76 5.72 4.29] HR10A-7R-5S(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1594-ND 6.97 5.90 4.43] HR10A-7R-6S(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1595-ND* 7.90 6.69 5.02] HR10A-7R-6S(74) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1637-ND 9.04 7.86 6.29 /HR10A-10R-10S(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1638-ND* 10.76 9.36 7.49 HR10A-10R-10S(72) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1625-ND 9.38 8.16 6.53 /HR10A-10R-12S(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1626-ND 11.25 9.78 7.83 | HR10A-10R-12S(72) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1695-ND 35.25 34.08 30.55 | HR10A-13R-208(73) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1696-ND* 37.43 36.18 32.44 | HR10A-13R-208(74) 
4 | Jack with Pin Insert HR1599-ND 10.98 10.16 8.51 |HR10A-7J-4P(73) 
4 | Jack with Pin Insert HR1600-ND* 11.42 10.57 8.86 | HR10A-7J-4P(74) 
Plug Chart Jack Chart 6 | Jack with Pin Insert HR1603-ND 11.56 10.70 8.96 | HR10A-7J-6P(73) 

No. No. 6 | Jack with Pin Insert HR1604-ND* 1216 11.25 9.43] HR10A-7J-6P(74) 

of | Digi-Key Dimensions (mm) of | Digi-Key Dimensions (mm) 10 | Jack with Pin Insert HR1643-ND 13.53 12.74 11.15 |HR10A-10J-10P(73) 
Pos. | Part No. AS Bi Cae AD, Pos. | Part No. A [B(¢ 42 | Jack with Pin Insert HR1631-ND 14.62 13.76 12.04 |HR10A-10J-12P(73) 

F CEE rasa 96.001 1150| 7.00 | 5.00 | | 4 |HB1S99.HRI598) | | og 12. | Jack with Pin Insert HR1632-ND 15.49 14.58 12.76 |HR10A-10J-12P(74) 
HR1583, HR1585 HR1671, HR1600 4 | Jack with Socket Insert HR1598-ND 10.68 9.88 8.28 | HR10A-7J-4S(73) 

5 _[HR1612, HR1613 35.00|17.50| 7.00 | 5.00 neRIUEL EAE 6 | Jack with Socket Insert HR1601-ND 10.98 10.16 8.51 |HR10A-7J-6S(73) 
HR1619, HR1620 35.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 : ? 6 | Jack with Socket Insert HR1602-ND* 11.70 10.83 9.07 | HR10A-7J-6(74) 

g (HB1S86, HRIS88: 6 ago) 95.90 | 8.85 | 5.00 10 | Jack with Socket Insert HR1641-ND 13.32 12.33 10.33 |HR10A-10J-108(73) 
HR1665, HR166, HR1666, 35.00| 11.50 7.00 | 5.00 HR1602 ! f 4 : 

HR1587, HR1589 10 | Jack with Socket Insert HR1642-ND* 14.98 13.86 11.61 | HR10A-10J-10S(74) 
iP UD Pe o0| 44701 050 | 700 HR1641, HR1643, 4g. [Yack with Socket Insert HR1629-ND 13.36 12.58 11.01 | HR10A-10J-12S(73) 

HR1634, HR642. HR1636 ae i : S 10 |HR1680, HR1681,| 43.00 |11.90] 7.00 Jack with Socket Insert HR1630-ND' 14.84 13.97 12.23 | HR10A-10J-12S(74) 

HR371, HR1709, HR1713. HR1642 Crimp Type (contacts sold separately) 

HR673, HRI710, HRI714" 45.80 | 15.00] 9.50 | 6.50 : 

HR1653. HRIG59 HR1631, HR1629,| 4 |Plug for Pin Insert HR160-ND 10.44 9.66 8.10 |HR10A-7P-4PC 

12 |HR366, HR1656, HR1657 43.00 | 17.00} 9.50 | 7.00 HR1682, HR340, | 49 99 {14.901 7.00 10 [Plug for Pin Insert HR162-ND 13.46 12.46 10.44 | HR10A-10P-10PC 
HR1621, HR1623, HR1683,HR1632/ | 6 [Plug for Socket Insert HR166-ND 10.60 9.81 8.22|HR10A-7P-6SC 
HR1674, HR1675, 43.00] 14.70 | 9.50 | 7.00 12 “RGD ; 10 | Plug for Socket Insert HR167-ND 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10P-10SC 
a SEB 64.801 19.00 113.00 | 7.00 HR1662, yao laa salva 6 | Receptacle for Pin Insert HR233-ND 7.05 5.84 4.38 | HR10A-7R-6PC 

$n HRIGEA, RISES; HRIGSS: 58.80 | 19.00 /13.00 | 7.00 HR363, HR1655 S . | = seca Sane Insert HR241-ND 15.22 14.32 12.53 |HR10A-13R-20SC 
oa jack for Socket Insert HR340-ND 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10J-12SC 
HR1708. 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 20 ee aiaacee °° |15.40) 7.00 Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant 

Dimensions in mm 4 | Plug for Pin Insert HR1663-ND 11.30 10.46 8.76 |HR10A-7P-4PC(73) 

Peauin Gea 6 | Plug for Pin insert HR1665-ND 10.72 9.92 8.31 | HR10A-7P-6PC(73) 

10 | Plug for Pin Insert HR1672-ND 14.58 13.49 11.30 |HR10A-10P-10PC(73) 

12 | Plug for Pin Insert HR1674-ND 14.14 13.08 10.96 |HR10A-10P-12PC(73) 

ee 20 | Plug for Pin Insert HR1684-ND 27.18 26.28 23.56 |HR10A-13P-20PC(73) 
|____ yg —_| 4 | Plug for Socket Insert HR1664-ND 11.46 10.61 8.89 |HR10A-7P-4SC(73) 
6 | Plug for Socket Insert HR1666-ND 11.46 10.61 8.89 |HR10A-7P-6SC(73) 

10 | Plug for Socket Insert HR1673-ND 14.90 13.79 11.55 |HR10A-10P-10SC(73) 

Frat Digi Key RESET ee 12 | Plug for Socket Insert HR1675-ND 14.90 13.79 11.55 |HR10A-10P-12SC(73) 

Pest Deserintion Pari Ne! 1 10 100 |Part No. 20 [Plug for Socket Insert HR1685-ND 27.18 26.28 23.56 |HR10A-13P-20SC(73) 
Solder Cup Type 4 | Receptacle for Pin Insert HR1667-ND 6.55 5.55 4.16 | HR10A-7R-4PC(73) 
6 | Receptacle for Pin Insert HR1669-ND 6.55 5.55 4.16 | HR10A-7R-6PC(73) 

10 _|Plug with Socket Insert HR642-ND* 13.68 12.66 10.61 [HR10A-10P-10S(01) 10 | Receptacle for Pin Insert HR1676-ND 8.21 7.14  5.72|HR10A-10R-10PC(71) 

10 Receptacle with Pin Insert HR682-ND* 1146 9.70 7.76 |HR10A-10R-10P(01) 12 | Receptacle for Pin Insert HR1678-ND 8.21 7.14 5.72 | HR10A-10R-12PC(71) 

20 |Receptacle with Pin Insert HR377-ND 17.25 16.68 14.95 |HR10A-13R-20P 20 | Receptacle for Pin Insert HR1687-ND 15.81 14.88 13.02 |HR10A-13R-20PC(73) 

5__|Receptacle with Socket Insert HR219-ND 6.86 5.81 4.36 |HR10A-7R-5S * Gold Plated (Continued) 
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H&S Circular Connectors HRr10A Series (cont) HR34B Series 


MASSE enIE SPs User-Friendly Auto Locking Connectors 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Features: 
Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. * User-friendly auto locking mechanism designed for easy operation * Quick mating and unmating » Provides security 
4 | Receptacle for Socket Insert HR1668-ND 6.90 5.72 4.29] HR10A-7R-4SC(73) against vibration, shocks and pulling on the cable * IP67 Waterproof * 4 and 10 pins available 
6 | Receptacle for Socket Insert HR1670-ND 6.90 5.72 4.29] HR10A-7R-6SC(73) Applications: 
10 | Receptacle for Socket Insert HR1677-ND 8.53 7.42 5.94] HR10A-10R-10SC(71) * Servo motor * FA robots * CNC machines » Telecom equipment 
12 | Receptacle for Socket Insert HR1679-ND 9.05 7.66 5.75} HR10A-10R-12SC(71) ae 
20 | Receptacle for Socket Insert HR1686-ND 15.81 14.88 13.02 | HR10A-13R-20SC(73) Specifications: 
10 | Jack for Pin Insert HR1680-ND 14.50 13.42 11.24] HR10A-10J-10PC(73) + Rated Voltage: 30VAC, 42VDC (10 pin); 200VAC (4 pin) * Withstand Voltage: SOOVAC (10 pin); 2000VAC (4 pin) 
42 | Jack for Pin Insert HR1682-ND 4450 13.42. 11.24] HR10A-10J-12PC(73) do nin Uy TOGAWE (t pin) minimum « Rated Current: 3A (10 pin); 5A (4 pin) * Applicable Wire: Up to 24AWG 
20 | Jack for Pin Insert HR1689-ND 26.87 25.97 23.29] HR10A-13J-20PC(73) : Dimensions in mm 
4 | Jack for Socket Insert HR1671-ND 10.38 9.61 8.05] HR10A-7J-4SC(73) 
10. | Jack for Socket Insert HR1681-ND 14.78 13.68 11.46 | HR10A-10J-10SC(73) 
12. | Jack for Socket Insert HR1683-ND 14.36 13.29 11.13} HR10A-10J-12SC(73) 
20 | Jack for Socket Insert HR1688-ND 26.87 25.97 23.29] HR10A-13J-20SC(73) 
PCB Type 
10 | Receptacle with Pin Insert HR358-ND 9.48 8.24 6.60) HR10A-10R-10PB 
12. | Receptacle with Socket Insert HR361-ND 11.22 9.76 7.81] HR10A-10R-12SB 
PCB Type — RoHS Compliant 
4 | Receptacle with Pin Insert HR1607-ND 7.15 6.05 4.54] HR10A-7R-4PB(73) 
6 | Receptacle with Pin Insert HR1610-ND 7.90 6.69 5.02] HR10A-7R-6PB(73) 
6 | Receptacle with Pin Insert HR1611-ND* 8.11 6.87 5.15] HR10A-7R-6PB(74) 
10 | Receptacle with Pin Insert HR1646-ND 9.98 8.68 6.95] HR10A-10R-10PB(71) < No. of e Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1649-ND 10.74 9.34 7.48) HR10A-10R-12PB(71) Fig.| Pos. Description A |B |Part No. 1 10 100 | Part No. 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1650-ND 11.98 11.09 9.29] HR10A-10R-12PB(72) Plug 
20. | Receptacle with Pin Insert HR1692-ND 17.87 17.27 _ 15.49 HR10A-13R-20PB(73) 4 — | — Jurtgiann 1471 13.84 12.11 /HR34B-12WPD-4s 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1605-ND 6.76 5.72 4.29] HR10A-7R-4SB(73) , 4 Straight, Solder, — | — |HR1915-ND 14.71 13.84 12.11 | HR34B-12WPE-4S 
Acc eee io | Femmes | — | — fine sear a 28ers eves os 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1609-ND* 8.11 6.87 5.15|HR10A-7R-6SB(74) ily — | = FERISMONER 16.47 15.98 14.26 | HR84B-12WPB-108(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1644-ND 9.04 7.86 _6.29/ HR10A-10R-10SB(71) 2| 40 | RightAngle, Solder | — | — |HR1909-ND 17.40 16.82 15.08 | HR34B-12WLPA-10S(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1645-ND* 9.98 8.68 6.95] HR10A-10R-10SB(72) Female Contacts | — | — |HR1911-ND 17.40 16.82 15.08 | HR34B-12WLPB-10S(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1647-ND 9.38 8.16 6.53] HR10A-10R-12SB(71) Receptacle 
12 Silene Nic se a... ee 4 | watt mount Solder, |254 | 254|HR1913-ND 10.49 9.12 7.30 |HR34B-12WRB-4P 
‘ania a ia =m HR1690-ND 17.87 17.27 15.49 HR10A-13R a 3) 10 | MaleContacts | 3° | 20 SIGRRGg 1070 990 B80 /HRDAE-12WR-40PD(71 
oo Receptacle with Socket Insert HR1691-ND* 19.88 19.22 17.23] HR10A-13R-20SB(74) Ap 234 | 2 Ee 9.06 88h 080 Herb l2WAA: 10: 
Threaded Coupling, Solder Cup Type 
12 | Plug with Pin Insert HR371-ND 19.65 19.00 17.03} HR10A-10WTP-12P . 
12 | Plug with Pin Insert HR673-ND* 20.70 20.01 17.94] HR10A-10WTP-12P(01) MXR Series 
12 | Plug with Socket Insert HR366-ND 19.95 19.29 17.29] HR10A-10TPA-12S Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 
12_| Jack with Socket Insert HRS63 ND) 15.90 15.37 19.78 | HRI0A-10TU-125 MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
Threaded Coupling, Solder Cup Type — RoHS Compliant developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 
6 | Plug with Pin Insert HR1619-ND 16.01 15.48 13.88 | HR10A-7TP-6P(73) Features: 
6 | Plug with Pin Insert HR1620-ND* 16.47 15.93 14.28] HR10A-7TP-6P(74) The single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density mounting 
12. | Plug with Pin Insert HR1653-ND 20.19 19.52 17.50} HR10A-10TP-12P(73) * Verification of a secure engagement is afforded by a click sound which exemplifies the fine feel of this lock system 
12 | Plug with Pin Insert HR1709-ND 20.51 19.83 17.78| HR10A-10WTP-12P(73) oes ot alumni aly one cuninputed to the lightweight design »* One of the three conductors makes 
12 | Plug with Pin Insert HR1710-ND* 21.59 20.87 18.71 | HR10A-10WTP-12P(74) 4 on 
20 Plugin in inser Rp MoaerE ae 300VAC for 1 minute * Current Capacity: 2A «Insulation Resistance: 1000MQ or greater at 
No Teflon Washer BRIOENDS 37.83) (35.94 93.78 HRIOANISTRD-20P(74) 100VDC + Contact Resistance: 20m0Q or less at 1A AC * Solder Pot Diameter: 0.9mm diameter Applications: VTR 
12 | Plug with Socket Insert HR1656-ND 20.97 20.28 18.18] HR10A-10TPA-12S(73) cameras, system cameras, audio equipment, etc. 
12 | Plug with Socket Insert HR1713-ND 20.19 19.52 17.50 | HR10A-10WTP-12S(73) Materials: 
12 | Plug with Socket Insert HR1714-ND* 21.90 21.17 18.98 | HR10A-10WTP-12S(74) S aincpci F + ae ores ; 
¢ Shell: Aluminum alloy, nickel plating * Insulation: PBT resin, black, UL94V-0 » Male Pins: Brass, gold plating 
20 | Plug with Socket Insert HR1708-ND 47.53 45.16 42.44 | HR10A-13TPD-208(74) « Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating 
12 Receptacle with Pin Insert, . ee 
0.8mm Diameter Solder Cups HR1716-ND 16.31 15.77 14.14] HR10A-10WTR-12P(74 Dimensions in mm 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1581-ND 16.94 16.38 14.68] HR10-7TR-6S(73) Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Solder Cup Fig. 3 — Solder Pin 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1658-ND 13.26 12.27 10.28] HR10A-10TR-12S(73) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1712-ND 15.73 14.80 12.95 | HR10A-10WTR-12S(73) 
12 | Jack with Socket Insert HR1655-ND 16.62 16.07 14.41} HR10A-10TJ-12S(73) 
12 | Jack with Pin Insert HR1662-ND 18.33 17.72 15.89] HR10A-10TJ-12P(73) 
Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1659-ND 19.41 18.77 16.83 | HR10A-10TP-12PC(73) 
12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1660-ND 12.60 11.66 9.77} HR10A-10TR-12SC(73) 
Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant 
7 No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
— | Dust Cap for 4-6 Position Receptacle | HR345-ND 3.19 2.64 1.98 | HR10-7R-C Fig.| Pos. | Description A |B Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
— | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND 3.19 2.64 1.98} HR10-10R-C z 
— | Dust Cap for 20 Position Receptacle | HR381-ND 3.39 2.81 2.11 /HR10A-13R-C Plug — RoHS Compliant 
Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant 4 Bushing, Black | 47 | 5 |HR1822-ND 16.29 15.33 13.90 13.42 |MXR-8PA-4PB(71) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1617-ND 15.54 14.63 12.80|HR10A-7TR-6SA(73) 4 | 8 [Bushing, Black) 47) 5 Ee 16.76 15.78 14.30 13.81 |MXR-8PA-6PB(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1654-ND 13.34 12.34 10.34) HR10A-10TR-12SB(73) 8 |Bushing, Black | 50 | 8 |HR1824-ND 16.39 15.43 13.98 13.50 |MXR-8P-8P(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1711-ND 15.73 14.80 12.95 | HR10A-10WTR-12SB(73) 8 |Bushing, White} 50 | 8 |HR1825-ND 16.64 15.67 14.20 13.71 |MXR-8P-8P(72) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1704-ND 21.74 = 21.02 18.84 | HR10A-13TR-20SB(73) 
- Receptacles 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1661-ND 13.34 12.34 10.34] HR10A-10TR-12PB(73) 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1702-ND 21.74 21.02 18.84] HR10A-13TR-20PB(73) 4 19.3] — )HR1827-ND@ 9.64 8.38 7.55 6.71 |MXR-8RA-4S(71) 
Crimp Pins and Sockets — RoHS Compliant 2 6 Solder Cup | 19.3) — |HR1828-ND@ 9.64 8.38 7.55 6.71 |MXR-8RA-6S(71) 
8 20.4) — |HR1829-ND@ 11.39 9.90 8.91 7.92 |MXR-8RA-8S(71) 
— _ | Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND _ .29 -17 | HR10-PC-111 
— | Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND — 30 .17)HR12-SC-111 3 — | — |HR623-ND 9.52 8.28 7.46 6.63 |MXR-8R-3SA 
— _ | Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND _— .23 -14 | HR10-PC-112 3 . — | — |HR1830-ND® 8.60 7.48 6.74 5.99 |MXR-8R-3SA(71) 
— | Female Socket, Crimped, Silver HR453-ND — 24 44} HR12-SC-112 3] 4 | SolderPin |_|) _ |ipi931-nbe 895 7.78 7.01 6.23 /MXR-8R-4SA(71) 
Tools 6 — | — |HR1832-NDe 943 8.20 7.38 6.56 |MXR-BR-6SA(71) 
— | Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 660.40/1 HR12-SC-TC Tools 
— _ | Hand Cable Crimp Tool H9974-ND 344.47/1 HR10A-TC-02 ; == 
— | Extraction Tool for Female Sockets | HR498-ND 13.46/1 HR12-SC-TP Tool, Tightening Jig . REED ee MAREE TOL 
— _| Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.35/1 RP6-SC-TP Tool, Gable Grimper . HEAD 817.871 HRIOA-TC-04 
* Gold Plated @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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H&S Circular Connectors (cont) KMC Series 


HIROOE ELECTING GO, L7D 9mm Bayonet Lock Connectors Waterproof 
HR30 Series Features: Five-key mechanism between two metal shells assures error-free polarization in coupling »* Bayonet lock 
ie : offers easier coupling with higher reliability than thread lock. 
Miniature Waterproof Plastic Connectors Electrical Specifications: « Insulation Resistance: minimum 2000M0Q at 100VDC * Contact Resistance: maximum 10mQ 
at 1A DC * Current Rating: 2A 


Plug Receptacle Jack Dim. in mm 
(after tightening) 


(after tightening) 


Receptacle 


Features: ¢ Miniature and compact design » Water-tight connection: 


Meets the IP67 standard, when in the mated position » Push-pull DigieKey Cable Dimension (nin) 
lock: Using Hirose’s unique lock mechanism, the HR30 connector BariNoy Diameteia as E w Morel Descrintion igh Key 1 Pee Each 100 Hee) 
has a reliable “push-pull” lock that is easy to operate. Light-weight HRS Ze ND ae me ae ee = B - - = 
and'caffosion resistant. eenigag| 35 ~49 | 208 | 126 | — 4 | Plug with Pin Insert HR1810-ND 1770 17.11 15.34 | KMC9BPD-4P(71) 
HRS79-ND 42-5 |298 | 126 6 | Plug with Pin Insert HR1813-ND 22.35 21.61 19.37 | KMC9BPD-6P(71) 
Applications: Test and measurement equipment, communication a ee 7 7 2 
equipment, and other miniature electronic devices. HR580-ND 4.2~5 | 30.3 | 12.6 | — 4 | Receptacle with Socket Insert HR1936-ND 11.82 10.94 9.17 | KMC9BRD-4S(75) 
HR582-ND | 3.5~4.3 ) 29.8 | 12.6 | — 6 | Receptacle with Socket Insert HR1937-ND 14.42 13.57 11.88 | KMC9BRD-6S(75) 
Specifications: * Rated Current: 5A (3 position); 2A (6, 10, HR583-ND | 3.5~4.3 | 30.3 | 12.6 
12 position) * Operation Temperature Range: -25°C ~ 85°C Hoa _ A 3 i 
¢ Rated Voltage: 100VAC, 140VDC (3, 6 position); 30VAC, Al = .! 5 a 
42VDC (10, 12 position) » Storage Temperature Range: -25°C ~ HR593-ND 4.2~5 | 289 | 12 | — RM Series 
85°C + Contact Resistance: 5mQ maximum (3 position); 15mQ | HR594-ND | 3.5~4.3 ) 28.9 | 12 ) — 7 
maximum (6, 10, 12 position) all measured at 1A DC * Insulation Heh as =f one 2 = 12mm Video Connectors Does not have rubber boot 
Resistance: 1000MQ minimum measured at 100VDC * Waterproof | esoia in| 486 | 93 | 15 Features: * Pipe shaped socket contact for long life reliable operation * UL94V-0 dially! phthalate molding material for 
Performance: No water penetration inside connector. While mated HR1919-ND = 18.6 | 93 | 15 excellent electrical and mechanical characteristics * Sleek design with grainy matte finish » Bayonet type coupling for 
with a corresponding connector or protective cap, leave under HR1920-ND| 62-7 1373115 | — easy operation » Reversible pin and socket insert * 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
water at a depth of 1m for a half hour. HR1921-ND| 62-7 |373] 15 | — available for cable extension program 
oh, : 7 ; : HR874-ND 62~7 38 15 | — Specifications: * Operating Voltage: AC6O0V (2 pin) AC500V (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) * Current rating: 
Material: Plug: + Insulator: PPS and PBT: Black, UL94V-0; Poly- yRs84-ND | 62-7 | 398/155 | — 5 amps Insulation resistance: minimum 1,000MO at DC500V «Contact resistance: maximum 4mQ « Solder cup 
acetal: Natural + Gasket: Silicone rubber/chloroprene rubber, red/ | jinree ny | go-7 | 308 | 155 | — diameter: 1.1mm (.043”) * Temperature cycling: -55°C ~ 85°C * Contact durability: 2000 times at maximum 8mO 
black » Contacts: Brass, phosphor bronze, gold plating »* Spring: - - - 
Stainless steal HR586-ND | 62~7 | 39.8 | 15.5 | — Dim. in mm 
HR590-ND _ 15.5 | 93 | 15 
Receptacles: « Insulator: PPS, black, UL94V-0 » Gasket: Chlor- Hoe ca 1 oe iS Fig. 1— Plug Fig. 2 — Receptacle Fig. 3 - apie j 
oprene rubber, black »* Contacts: Brass, phosphor bronze, gold fe ~ i “ quare Flange; 
plating * Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate » Washer: Phosphor HR595-ND 6.2~7 38 15 | — 08.00 >> wi <q 
bronze, nickel plating Crimp Contacts: * Contacts: Phosphor | HR596-ND ) 62~7 | 38 | 15 | — Pe / : = 
bronze, selective gold plating HR597-ND 6.2~7 38 16 | — 
No. of| Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. |Description Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
Solder Type — RoHS Compliant 
3 |Plug, Solder Female Contact HR578-ND 10.81 9.40 846 7.52} HR30-6P-3S(71) 
3 |Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact |HR581-ND 10.81 9.40 8.46 7.52|HR30-6PA-3S(71) Fig. 4 - Jack Fig. 5 — Plug Fig. 6 — Receptacle 
3. |Receptacle, Solder, Male Contact HR587-ND 8.32 7.04 5.92 5.28} HR30-6R-3P(71) Waterproof Waterproof 
6 |Plug, Solder Female Contact HR579-ND 7.28 6.16 5.18 4.62} HR30-6P-6S(71) 
6 |Plug, Solder Male Contact HR580-ND 8.06 6.82 5.74 5.12} HR30-6P-6P(71) 
6 |Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact |HR582-ND 7.28 6.16 5.18 4.62} HR30-6PA-6S(71) 
6 Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact |HR583-ND 8.06 6.82 5.74 5.12} HR30-6PA-6P(71) 
6 |Receptacle, Solder, Male Contact HR588-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-6R-6P(71) 
6 |Receptacle, Solder, Female Contact HR589-ND 7.54 6.38 5.37 4.79} HR30-6R-6S(71) 
6 |Jack, Solder, Male Contact HR593-ND 7.80 6.60 5.55 4.95} HR30-6J-6P(71) 
6 |Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact + |HR594-ND 7.54 6.38 5.37 4.79} HR30-6JA-6P(71) 
12 |Plug, Solder Female Contact HR1916-ND 9.43 8.20 7.38 6.56] HR30-7P-12S(71) No Dim 
12 |Plug, Solder Male Contact HR1917-ND 8.97 7.80 7.02 6.24] HR30-8P-12P(71) oti A | Digi-Key Price Each Hirose 
12 |Receptacle, Solder Male Contact HR1918-ND 8.84 7.48 6.29 5.61} HR30-7R-12P(71) Fig.|Pos.| Description (mm)| Part No. ‘l 10 50  100/Part No. 
12 |Receptacle, Solder Female Contact HR1919-ND 8.51 7.40 6.66 5.92} HR30-8R-12S(71) 3 | 7 [Receptacle with Socket Insert| 21.6 | HR1117-ND 319.693.5683 520/RM12BRB-7S 
12 |Jack, Solder Male Contact HR1920-ND 9.20 8.00 7.20 6.40} HR30-7J-12P(71) - 7 - - - - 
12 |Jack, Solder Female Contact HR1921-ND 8.97 7.80 7.02 6.24) HR30-8J-12S(71) RoHS Compliant 
Crimp Type (Contacts sold separately) 2 |Plug with Pin Insert — | HR1729-ND 10.95 9.52 8.57 7.62|}RM12BPE-2PH(71) 
5 a BJ 3 |Plug with Pin Insert — | HR1730-ND 11.22) 9.76 8.79 7.81)RM12BPE-3PH(71) 
12 |Jack, Crimp, bamals Contact HR874-ND 6.53 540 4.50 408 HR30-8J-12SC 4 |Plug with Pin Insert — | 4R4731-ND 1002 927 832 777/RM12BPE-4PH(71) 
Crimp Type (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 5 |Plug with Pin Insert — | HR1732-ND 10.30 9.53 8.55 7.99/RIM12BPE-5PH(71) 
10 |Plug, Crimp, Female Contact HR584-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-7P-10SC(71) 6 |Plug with Pin Insert — | HR1733-ND 10.56 9.77 8.77 8.19)RM12BPE-6PH(71) 
10 |Receptacle, Crimp, Male Contact HR590-ND 5.51 4.56 3.80 3.42/HR30-7R-10PC(71) 4 |_@_[Plug with Pin insert — | HR1734-ND 10.84 10.03 9.00 _8.41|RM12BPE-7PH(71) 
10 |Jack, Crimp, Male Contact HR595-ND 6.96 5.76 4.80 4.32|HR30-7J-10PC(71) 2 |Plug with Socket Insert — | HR1735-ND 10.56 9.77 8.77 8.19]RM12BPE-2S(71) 
12 |Plug, Crimp, Female Contact HR585-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-7P-12SC(71) 3 | Plug with Socket Insert — | HR1736-ND 10.98 10.16 9.12 8.51)/RM12BPE-3S(71) 
12 |Plug, Crimp, Male Contact HR586-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-8P-12PC(71) 4 |Plug with Socket Insert — | HR1737-ND 11.38 10.53 9.45  8.82)/RM12BPE-4S(71) 
12 |Receptacle, Crimp, Male Contact HR591-ND 551 456 3.80 3.42/HR30-7R-12PC(71) : te wih Soret set — eater SO ee ie igild RMIBPE-BStr1) 
12 Receptacle, Crimp, Female Contact HR592-ND 5.51 4.56 3.80 3.42) HR30-8R-12SC(71)| 7 |Plug with Socket Insert — | HR1740-ND 1258 11.64 10.45 9.75|RM12BPE-7S(71) 
ye hee aa as ena eee Or eee ren 4 asl aeanaiiecor 2 [Receptacle with Pin Insert | — | HR1761-ND 6.29 5.21 4.34 3.91/RM12BRD-2PH(71) 
abi Crimp, Female Gortact oa es fi “2 (7) 3 {Receptacle with Pin Insert | — | HR1762-ND 667 552 460 4.14/RM12BRD-3PH(71) 
— |Dust Cap for Plugs - Solder HR598-ND 2.60 2.16 1.80 1.60] HR30-6P-C(71) 4 |Receptacle with Pin Insert | — | HR1763-ND 7.08 5.86 4.88 4.40/RM12BRD-4PH(71) 
— |Dust Cap for Plugs - Crimp HR599-ND 2.60 2.16 1.80 1.60}HR30-7P-C(71) 5 | Receptacle with Pin Insert — | HR1764-ND 6.68 5.66 4.76 4.25)RM12BRD-5PH(71) 
— |Dust Cap for Plugs - Crimp HR600-ND 2.60 2.16 1.80 1.60} HR30-8P-C(71) 6 | Receptacle with Pin Insert — | HR1765-ND 7.05 5.97 5.02 4.48)RM12BRD-6PH(71) 
— |Dust Cap for Solder Type Receptacle |HR601-ND 2.60 2.16 1.80 1.60}HR30-6R-C(71) o |_7 [Receptacle with Pin Insert — _|HR1766-ND 7.38 6.25 5.26 4.69/RIM12BRD-7PH(71) 
— |Dust Cap for Crimp Type Receptacle —_ |HR602-ND 2.60 2.16 1.80 1.60] HR30-7R-C(71) 2 |Receptacle with Socket Insert] — ] HR1744-ND 715 6.05 5.09 4.54/RM12BRD-2S(71) 
Tools 3 |Receptacle with Socket Insert} — | HR1745-ND 7.54 6.38 5.37 4.79/RM12BRD-3S(71) 
—TTwiana ai, a TRIAGE 4 | Receptacle with Socket Insert} — | HR1746-ND 8.19 6.93 5.83 5.20)/RM12BRD-4S(71) 
Wiring Jig for Solder Plugs peeedsnp 207.48/1 HR30-6P-68-T01 5 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1747-ND 871 737 620 5.53|RM12BRD-5S(71) 
— |Wiring Jig for Receptacle and Jack =| H9951-ND 207.48/1 HR30-6R-6P-T01 6 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1748-ND 814 7.08 6.38 5.67|RM12BRD-6S(71) 
— |Back Shell Tightening Collar H9952-ND 136.22/1 HR30-6P-TO2 7 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1749-ND 8.53 7.42 6.68 5.94/RM12BRD-7S(71) 
— |Manual Grimping Too! LEED 1080.70/4 HT 02/ARSO+1 2 [Receptacle with Pin insert | 20.5] HR1045-ND 467 3.87 3.22 _2.90/RM12BRB-2PH 
3 | Receptacle with Pin Insert 20.5 | HR1046-ND 5.05 4.18 3.48  3.14)RM12BRB-3PH 
ri ae ‘foseewe et 5M cS iz ie ives 
joi ici i ici ici i eceptacle with Pin Inse I | : : ; k -! 
hae iy i any ne er on aan eon La 6 |Receptacle with Pin Insert | 20.5] HR1119-ND 6.24 516 4.30 3.87/RM12BRB-6PH 
Cosa) || TUL Ello» L Ello 3 | 7 |Receptacle with Pin Insert | 20.5| HR1049-ND 6.61 5.48 456 4.11/RM12BRB-7PH 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating — RoHS Compliant 2 |Receptacle with Socket Insert | 21.6 | HR1114-ND 6.24 5.16 4.30 3.87/RM12BRB-2S 
26-30AWG | HR880-ND 19.04 HR30-PC-111 | 2.98 11.48 19.98 78.00/M HR30-PC-211 3 |Receptacle with Socket Insert | 21.6 | HR1115-ND 6.79 5.62 4.68 4.22)/RM12BRB-3S 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating — RoHS Compliant ; Reece ath Soe ea | - Ree oy He a Aaa Re etcice 
26-30AWG | HR881-ND 19.04 | HR30-SC-111 | 2.98 11.48 19.98| — 78.00/M__| HR30-SC-211 > |dack with Pin Insert —THR321-ND 3.87 751631 5.63/RM12BJB-2PH 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 4 |_3 [Jack with Pin Insert — _| HR323-ND 814 7.08 6.38 5.67/RM12BJB-3PH 


t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. e No. Dim 
Hs Circular Connectors RM Series (Cont.) of A | Digi-Key Price Each Hirose 
Meee ert Fig.|Pos.| Description (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 

No. Dim. as ee : 2 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 |HR1769-NDA 10.72 + 9.32-—7.46/RM15TRH-2SA(71) 
ke oe ial:Key rice Eacl irose 4 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 |HR1770-NDA 11.80 10.92 — 9.15/RM15TRH-4SA(71) 
as — nm) Sait - a = ea eld a 8 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 HR1775-NDA 13.76 12.73 10.67|RM15TRH-8S(71) 

jack with Pin Insert _— 5 =| i Ti: i 5: - 7 | - 

2 tack with En nsert — [ABecenD em mee mat q | 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 |HRI776-NDA 12.95 12.20 10.67|RM1STRH-10S(71) 

6. |Jack with Pin Insert — | HR329-ND 909 790 711 632\RM12BIB-6PH 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.29|HR1742-ND¢ 11.48 9.98 — 7.99/RM15TRD-10S(71) 

7_|Jack with Pin Insert — _|HR331-ND 952 8.28 7.46 6.63|RM12BJB-7PH 10 | Receptacle with Socket Insert | 32.30 | HR1760-ND+ 8.49 7.38 5.91/RM15TRD-10SB(71) 
4 | 2 |Jack with Socket Insert — |HR320-ND 10.18 9.42 8.45 7.89/RM12BJB-2S(07) 10 | Receptacle with Socket Insert | 19.50 | HR1755-NDt+ 11.08 10.25 8.59] RM15TRD-10SC(71) 

3 |Jack with Socket Insert — | HR322-ND 10.56 977 877 8.19|RM12BJB-3S(07) 12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 /HR1753-ND¢ 12.88 11.92 9.99/RM15TRD-12S(71) 

4 | Jack with Socket Insert — | HR324-ND 10.98 1016 912 851|RM12BJB-4S(07) 

5 Jack with Socket insert = HAS26-ND 11.38 1053 9.45 te Sete 10 | Jack Extension with Pin Insert | — |HR1759-ND$ 13.50 12.71  11.12|RM15TJD-10P(71) 

jack with Socket Insert _ I 7 } gs . | 7 ‘i = if is 

oie itn Socket neal — | HBseeeNo 1218 1127 1011 Saal RMIDRIB SIF 4 | 10 | Jack Extension w/Socket insert HR1743-ND¢ 14.16 13.33 11.67|RM15TJD-10S(71) 

12 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1754-ND¥ 14.50 13.65 11.95)RM15TJD-12S(71) 
Waterproof Type 5 

5 [Receptacle with Socket Insert] — | HR1071-ND 11.36 10.51 9.43 881 |RM12WBR-5S TCrimp Type. “#TMe0xe Threads (A MA9x1 Threads 

Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 | HR1084-ND 5.42 449 3.74 3.37 |RM12WBP-CP(5) 

i Digi-Key Price Each Hirose 
Waterproof Type — RoHS Compliant Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 

2 [Plug with Pin Insert — ]HR1795-ND 13.41 12.63 11.45 11.05|RM12WBP-2P(71) 5 

3 Plug with Pin Insert — |HR1796-ND 13.65 12.85 11.65 11.25/RM12WBP-3P(71) Waterproof Type — RoHS Compliant 

‘ Ble with in insert = Hee ett ee a hes AMIOWEP-SPI71} Dust Cap for Plug with Chain HR1727-NDA 14.70 1360 — 11.40 | RM15TP-C(71) 
5 |S |Pluo with Pin insert — |HR1799-ND 1433. 13.49 12.23 11.81 [RM12WBP-6P(71) Dust Cap for Recept. with Chain LPAI 856, 7.44 = 5.96] AMISTR-C(71) 

2 Plug with Socket Insert — |HR1791-ND 1433 13.49 12.23. 11.81|RM12WBP-28(71) Contacts — RoHS Compliant 

‘Jom scenic: |= vet $322 HS Ho euler} | | | Simcaruie awozea—Tummsag nS OT 

5 |Plug with Socket Insert — |HR1794-ND 15.81 14.88 13.49 13.02|RM12WBP-5S(71) Crimp Cont. Male, AWG 24-28 HR1040-ND — A736 32 | RM-PC-122 

6 |Plug with Socket Insert — | HR1839-ND 16.15 15.20 13.78 13.30|RM12WBP-6S(71) Crimp Cont. Female, AWG 20-24 HR1039-ND — 47 36 32] RM-SC-112 

2 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1781-ND 10.72 9.32 839 7.46|RM12WBR-2P(71) Crimp Cont. Female, AWG 24-28 HR1041-ND — 47 36 32] RM-Sc-122 

3 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1782-ND 11.02 9.58 863 7.67|RM12WBR-3P(71) Teal 

4 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1783-ND 11.32 9.84 886 7.88/RM12WBR-4P(71) gels: 

5 |Receptacle with Pin Insert — |HR1784-ND 10.10 9.35 8.39 7.83)/RM12WBR-5P(71) Man. Crimping Tool, AWG 20-24 HR1111-ND 344.47/1 RM-TC-11 
6 ; See en = eae Hon a = pee EE Man. Crimping Tool, AWG 24-28 HR1112-ND 344.4711 RM-TC-12 

‘eceptacle with Socket Insert | — 786- . i A 05 71) i | E 

3 [Receptacle with Socket Insert | — | HR1787-ND 10.92 10.11 9.07 8.47 |RM12WBR-3S(71) Patraction Loa! sleee 10.26/1 ane 

4 |Receptacle with Socket Insert} — | HR1788-ND 11.46 10.61 9.52 8.89/RM12WBR-4S(71) AM19x1 Threads 

5 |Receptacle with Socket Insert) — | HR1789-ND 12.00 11.10 9.96 9.30|RM12WBR-5S(71) 

6 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1790-ND 12.54 11.60 10.41 9.72|RM12WBR-6S(71) 

Cable Clamp, 4mm Diameter 5.5 | HR1800-ND 5.74 476 3.96 3.57 |RM12WBP-CP(4)(71) i 
z | Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 |HR1801-ND 5.74 4.76 3.96 3.57 |RM12WBP-CP(5)(71) JR Series 

Cable Clamp, 6mm Diameter 7.5 |HR1802-ND 574 4.76 3.96 3.57|RM12WBP-CP(6)(71)) | Video Connectors Aluminum 

Cable Clamp, 7mm Diameter 7.5 |HR1803-ND 5.74 4.76 3.96 3.57 |RM12WBP-CP(7)(71) ; 

Receptacle Cover for RM12 Series) — |HR1840-ND 13.91 13.09 11.87 11.46/RM12WBR-C(71) Features: JR series connectors offer you 


RM Series 15mm video Connectors 
Specifications: * Operating Voltage: 350VAC, 490VDC »* Current Rating: 5A 


Fig. 1 — Threaded Plug 


Includes 
rubber 
boot 


* Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
at 500VDC Contact Resistance: 14mQ maximum at 1A DC »* Operating Temperature : -25°C ~ 85°C * Applicable Cable 
Diameter: 8mm maximum 


Fig. 2 — Threaded Plug 


Fig. 4 - Jack 


Includes 


rubber 
boot 


Dim. inmm 


© of 01 


No. Dim. 
of A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.|Pos.| Description (mm) | Part No. 10 100 |Part No. 
3 | 12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 | HR209-ND$ 12.36 11.44 9.58)RM15TRD-12S 
4 | 12 | Jack Extension with Pin Insert — |HR307-ND¥ 11.32 9.84 — 7.88)RM15TJD-12P 
RoHS Compliant 
10 | Plug with Pin Insert — |HR1756-NDt} 14.50 13.42  11.24)RM15TPD-10PC(71) 
10 | Plug with Pin Insert — |HR1741-ND¥ 14.82 13.96 12.21)RM15TPD-10P(71) 
1 | 12 | Plug with Pin Insert —_ |HR1750-ND¥ 15.42 14.52  12.70/RM15TPD-12P(71) 
10 | Plug with Socket Insert — |HR1757-ND¥ 13.16 12.39 10.84)RM15TPD-10S(71) 
12 | Plug with Socket Insert — |HR1751-ND¥ 17.55 16.97 15.21)RM15TPD-12S(71) 
2 | Plug with Pin Insert — |HR1779-NDA 11.46 = 10.61 8.89) RM15TP-2PA(71) 
4 | Plug with Pin Insert — |HR1780-NDA 12.00 11.10  9.30)/RM15TP-4PA(71) 
8 | Plug with Pin Insert — |HR1771-NDA 12.66 11.72  9.82)/RM15TP-8PH(71) 
2 | 10 | Plug with Pin Insert — |HR1772-NDA 14.88 14.00 12.25]RM15TP-10PH(71) 
2 | Plug with Socket Insert — |HR1767-NDA 13.10 1212  10.16)RM15TP-2SA(71) 
4 | Plug with Socket Insert — |HR1768-NDA 13.24 12.47  10.91)RM15TP-4SA(71) 
10 | Plug with Socket Insert — |HR1726-NDA 16.25 15.30 13.39)RM15TP-10S(71) 
2 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1777-NDA 8.83 7.68 — 6.15)RM15TRH-2PA(71) 
4 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1778-NDA 9.15 7.96  6.37)/RM15TRH-4PA(71) 
3 8 | Receptacle with Pin Insert 20.60 | HR1773-NDA 10.10 8.78 — _7.03)RM15TRH-8PH(71) 
10 | Receptacle with Pin Insert 20.60 | HR1774-NDA 10.76 9.36 7.49/RM15TRH-10PH(71) 
10 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR1758-ND¥ 8.21 7.14 — 5.72/RM15TRD-10P(71) 
12 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR1752-ND¥ 9.04 7.86  6.29)RM15TRD-12P(71) 


excellent performances both electrically 
and mechanically, having five keys in the 
fitting section to assure smooth coupling. 
Specifications: * Withstand Voltage: 
1000VAC a minute + Insulation Resistance: 
1000MQ minimum * Contact Resistance: 
5mQ maximum 


No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 

Pos. | Part No. A B c D 
7 HR1295-ND, HR1298-ND. 16.31 26.97 78.49 11.00 
10 HR1294-ND, HR1297-ND. 16.31 26.97 78.49 11.00 
14 HR1293-ND, HR1296-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
26 HR1306-ND, HR1305-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 


Receptacle 


No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
Pos. | Part No. A B C D E 
7 HR1301-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 | 23.01 
HR1304-ND 22.00 19.99 27.69 29.01 | 23.01 
10 | HR1300-ND, HR1303-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 | 23.01 
14 HR150-ND, HR1299-ND 22.00 19.99 26.59 29.01 | 23.01 
HR1302-ND 22.00 19.99 25.78 29.01 | 23.01 
26 HR1307-ND 25.81 23.90 26.80 31.98 | 26.01 
HR153-ND 25.81 23.90 27.99 31.98 | 26.01 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
7 {Plug with Pin Insert HR1295-ND 18.00 17.40 15.60 | JRC16BP-7P(71) 
10 | Plug with Pin Insert HR1294-ND 18.30 17.69 15.86 | JRC16BP-10P(71) 
14 | Plug with Pin Insert HR1293-ND 23.40 22.62 20.28 | JRC16BP-14P(71) 
26 | Plug with Pin Insert HR1306-ND 27.60 26.68 23.92 | JRC21BPA-26P(71) 
7 |Plug with Socket Insert HR1298-ND 17.70 17.11 15.34 | JRC16BP-7S(71) 
10 | Plug with Socket Insert HR1297-ND 18.90 18.27 16.38 | JRC16BP-10S(71) 
14 | Plug with Socket Insert HR1296-ND 25.20 24.36 21.84 | JRC16BP-14S(71) 
26 | Plug with Socket Insert HR1305-ND 27.60 26.68 23.92 | JRC21BP-26S(71) 
7 |Receptacle with Pin Insert HR1301-ND 12.12 11.22 9.40 | JRC16BR-7P(71) 
10 | Receptacle with Pin Insert HR1300-ND 12.82 11.86 9.94 | JRC16BR-10P(71) 
14 | Receptacle with Pin Insert HR1299-ND 11.41 9.92 7.94 | JRC16BR-14P(71) 
26 | Receptacle with Pin Insert HR1307-ND 14.24 13.18 11.04 | JRC21BR-26P 71) 
7 |Receptacle with Socket Insert HR1304-ND 12.10 11.20 9.38 | JRC16BR-7S(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1303-ND 12.78 11.83 9.91 | JRC16BR-10S(71) 
14 | Receptacle with Socket Insert HR1302-ND 12.42 11.49 9.63 | JRC16BR-14S(71) 
26 | Receptacle with Socket Insert HR153-ND 13.40 12.40 10.39 | JRC21BRA-26S 
(Continued) 
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INo. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 


Hes Circular Connectors (cont) Pos. | ShellSize | A |B C_| Part No. 1 10 100 | Part No. 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


Fig. 2 — Receptacles - Female Crimp Type 


JR Series High-Performance Waterproof Circular Connectors (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Features: 3 16 27.6 29 — | HR1424-ND§ 9.48 8.24 6.60 | JRI6WR-3SC(71) 
+ Waterproof to a depth of 1.8m for 48 hours. (IP67 or more) * Outer metal is plated with black chromium to prevent 10 16 23.0 29 — | HR1413-ND$ 9.48 8.24 6.60 | JRI6WR-10SC(71) 
ia with five guides to make connection very smooth Variable in shell sizes and core numbers. 10 a 976 | 32 — | HR1414-nog 40.34 957 8.02 | JRZ1WR-10SC(71) 
Machine tools, FA-related equipment, communications equipment, various electronic equipment and devices 16 a 23.0 32 — | HR1415-ND$ 10.34 9.57 8.02 | JR21WR-16SC(71) 
24 25 23.0 35 — | HR1416-ND$ 11.46 10.61 8.89 | JR25WR-24SC(71) 
Fig. 3 — Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant 
16 26.6 _— — | HR1417-ND 11.90 11.01 9.23 | JRIGWRA-7P(71) 
10 16 26.1 _— — | HR1400-ND 12.30 11.38 9.54 | JRIGWRA-10P(71) 
Fig. 3 — Receptacles - Female Solder Type 
8 25 27.8 _ — | HR1025-ND 13.52 12.72 11.13 | JRC25WRG-8S 
Fig. 3 — Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant 
16 28 _ — | HR1418-ND 12.46 11.53 9.66 | JRI6WRA-7S(71) 
10 16 27 _ — | HR1419-ND 12.86 11.90 9.97 | JRIGWRA-10S(71) 


Fig. 3 — Receptacle - Male Crimp Type 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant 
16 27.6) — — | HR1401-ND§ 12.04 14.14 9.34 | JRIGWRA-3PC(71) 
10 16 25.1 _ — | HR1399-ND¢ 12.04 14.14 9.34 | JRIGWRA-10PC(71) 


Fig. 3 — Receptacle - Female Crimp Type 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant 


NaN Dimensions (mm) Digi Key PaERER Fass 10 16 23 | — | — | HR1420-ND¢ 1204 11.14 9.34] UR16WRA-108C(71) 
Pos. | Shell Size A B c Part No. al 10 100 | Part No. Fig. 4 — Plugs - Male Crimp Type 
Fig. 1 — Plugs - Male Solder Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
4 25 56 | 338 | — | HR907-ND 23.25 22.48 20.15 | JR25WP-4P 3 16 46.5 | 21.8 | — | HR1421-ND§ 16.20 15.66 14.04 | JR16WP-3PC(71) 
Fig. 1 — Plugs - Male Solder Type — RoHS Compliant 10 16 465 | 25.8 | — | HR1402-ND$ 16.20 15.66 14.04 JR16WP-10PC(71) 
3 13 447] 21.8 | — | HR1308-ND 15.95 15.01 13.14 | JR13WP-3P(71) 10 at 51 | 298 | — | HR1403-ND§ 18.30 17.69 15.86 | JR21WP-10PC(71) 
5 13 44.7) 21.8 | — | HR1309-ND 16.18 15.24 13.33 | JR1SWP-5P(71) 16 a1 51 | 298 | — | HR1404-ND¥ 18.30 17.69 15.86 | JR21WP-16PC(71) 
7 16 465) 21.8 | — | HR1310-ND 16.05 1552 13.91 | JR16WP-7P(71) 24 25 56 | 338 | — | HR1405-ND$ 21.00 20.30 18.20] JR25WwP-24PC(71) 
10 16 46.5) 25.8 | — | HR1311-ND 16.35 1581 14.17 | JR16WP-10P(71) Figs d= Phigs - Female Grip Type 
10 a 51 | 298 | — | HR1312-ND 18.00 17.40 15.60 | JR21WP-10P(71) icontacte sola gopaiately) < Rens Conipllant 
: v ie = ane sas ie ae ee 3 16 465 | 258 | — | HR1422-ND§ 16.20 15.66 14.04 JRI6WP-3SC(71) 
. - aa eos eae Se a. aa lee He 10 16 465 | 25.8 | — | HR1406-ND$ 16.20 15.66 14.04] JR16WP-10SC(71) 
ee | ae | — (ones Bia eae onde penis 10 a 51 | 298 | — | HR1407-ND§ 18.30 17.69 15.86 | JR21WP-10SC(71) 
16 25 56 | 338 | — | HR1317-ND 21.45 20.74 ~—-18.59 | JR25WP-16P(71) i . = nd ~ ilo Bs ee _ ean 
24 25 56 | 338 | — | HR1318-ND 2235 21.61 19.37 | JR25WP-24P(71) 2 5 ee aD : : ; Sw eaSG(71) 
Fig. 1 — Plugs - Female Solder Type — RoHS Compliant Fig. 5 — Cord Clamp 
3 3 447] 218 | — | HR1319-ND 16.66 15.68 13.72 | JR13WP-3S(71) = 25 18 | 31 | 18 | HR995-ND 14.82 13.71 11.49 | JR2SWCC-18 
5 13 44.7) 21.8 | — | HR1320-ND 16.90 1591 13.92 | JR13WP-5S(71) Fig. 5 — Cord Clamp — RoHS Compliant 
7 16 465) 25.8 | — | HR1921-ND 16.50 1595 14.30 | JR16WP-7S(71) = 13 171 2 | 4 )HRI352ND 1070 930 7.44/ uR1WCC-4(71) 
10 16 46.5) 25.8 | — | HR1922-ND 16.35 1581 14.17 | JR16WP-108(71) _ 43 17 | 2 | 5 ;eeoeNe 1070 930 7.44 /| URtawCC-5(71) 
10 a 51 | 298 | — | HR1323-ND 18.60 1798 16.12 | JR21WP-10S(71) = 13 7 | 2 | 6 |e 1070 9.30 7.44) JR13WCC-6(71) 
16 a 51 | 298 | — | HR1324-ND 19.35 1871 16.77 | JR21WP-16S(71) = 13 17 | 20 | 7 | HR1355-ND 10.70 9.30 7.44) JRI3WCC-7(71) 
4 25 56 33.8 — | HR1325-ND 27.60 26.68 23.92 | JR25WP-4S(71) = 13 17 20 8 HR1356-ND 10.70 9.30 7.44 | JR13WCC-8(71) 
: as . ed = hoes ie pein ae eens = 13 17 | 20 | 9 | HR1357-ND 10.70 9.30 7.44] JRI3WCC-9(71) 
16 25 56 | 338 | — | HR1928-ND 22:35 21.61 19.37 | JR25WP-16S(71) - 8 Vv) 20 | 10 ely ie commas Phe 
24 25 56 | 338 | — | HR1329-ND 23.10 22.33 20.02 | JR25WP-24S(71) = 7 is - : ea ree 7 pee 
75 - ; E 77 -6(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant 
: r — | ae “Sear saad _ — SCT rr 16 175| 23 | 8 | HR1361-ND 10.04 9.29 7.79 | JRiewcC-8(71) 
5 ‘3 o31| 26 | — Weeestinn a7) -754 604] JRISWRESPIZI) = 16 175| 23 | 10 | HR1362-ND 10.04 9.29 7.79 JRI6WCC-10(71) 
7 46 738 | 29 | — [Ameen 032 810 648 | JRI6WR-7P>(71) = 16 175]; 23 | 12 | HR1963-ND 10.04 9.29 7.79 JRIeWCC-12(71) 
40 is o61| 29 | — \eReette 980 852 682) JRY6WR-10P(71) = a1 175| 27 | 6 | HR1364-ND 13.38 12.60 11.02 JR21WCC-6(71) 
10 21 26.6 | 32 | — | HR1334-ND 11.39 9.90 7.92] JR21WR-10P(71) = a 175 | 27 8 | HR1365-ND 13.38 12.60 11.02 | JR21WCC-8(71) 
77 7 sei a2 | — WSteseIe ‘ia: ae wer REINRASRTD = a1 175| 27 | 10 | HR1366-ND 13.38 12.60 11.02 | JR21WCC-10(71) 
4 25 28 35 — | HR1336-ND 14.54 13.68 11.97 | JR25WR-4P(71) _ 21 17.5 27 12 | HR1367-ND 13.38 12.60 11.02 | JR21WCC-12(71) 
5 25 266 | 35 | — | HR1337-ND 12.95 12.20 10.67 | JR25WR-5P(71) — a 175| 27 | 14 | HR1368-ND 13.38 12.60 11.02 | JR21WCC-14(71) 
8 25 266| 35 | — | HRt1338-ND 14.04 13.22 11.57 | JR25WR-8P(71) = 2 175| 27 | 16 | HR1369-ND 13.38 12.60 11.02 | JR21WCC-16(71) 
16 25 266| 35 | — | HR1339-ND 1202 1112 9.32 | JR25WR-16P(71) = 25 18] 31 | 8 | HR1370-ND 13.48 12.69 11.11 | JR25WCC-8(71) 
24 25 26.1] 35 | — | HR1340-ND 13.12 1214 10.17 | JR25WR-24(71) = 25 18 | 31 | 10 | HR1371-ND 13.48 1269 11.11 | JR25WCC-10(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant - 25 18 | 31 | 12 | HR1372-ND 13.48 12.69 11.11 | JR25WCC-12(71) 
3 13 28 | 26 | — | HR1341-ND 9.32 810 6.48 | JR13WR-3S(71) = 25 18 | 31 | 14 | HR1373-ND 13.48 12.69 11.11 | JR25WCC-14(71) 
5 13 27 | 26 | — | HR1342-ND 9.64 8.38 6.71 | JRI3WR-5S(71) _ 25 18 31 16 | HR1374-ND 13.48 12.69 11.11 | JR25WCC-16(71) 
7 16 28 | 29 | — | HR1343-ND 9.96 8.66 6.93 | JRI6BWR-7S(71) _ 25 18 | 31 18 | HR1375-ND 1348 12.69 11.11 | JR2SWCC-18(71) 
| 2 | 2 | | — MMMM tere oan ae (arotweciosiny His Bie Cond 
= i : : : 10Sz4) = 13 75 | 19 | 4 | HRO96-ND 626 519 3.89] JRISWCCA-4 
16 a 27 | 32 | — | HR1346-ND 11.58 1072 8.98 | JR21WR-16S(71) Fig.6 = Simple cord Clamp ROHS Compliant 
: : 2 : aie Hi Hn en ane = 13 75] 19 | 5 | HRI376-ND 664 5.50 4.13] JRISWCCA-5(71) 
8 25 278 | 35 | — | HR1349-ND 13.29 1252 10.95 | JR25WR-8S(71) ~ He in : : lees aH = ee ee 
16 25 28 | 35 | — | HR1950-ND 13.12 1214 10.17 | JR25WR-16S(71) 2 ; : ; ; (1) 
24 25 27 | 35 | — | HRt351-ND 14.24 13.18 11.04 | JR25WR-248(71) ~ 18 75) 18) 8 eee BOF BON 4-13, ARIS WECA (1) 
Figs mecseuten- us ce ye 13 75 | 19 | 9 | HR1380-ND 664 550 4.13 | JRISWCCA-9(71) 
‘ig. 2— Recep . 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant = 13 75 | 19 | 10 | HR1381-ND 664 550 4.13 | JRI3WCCA-10(71) 
3 16 276] 29 | — | HR1423-ND§ 948 824 6.60 | JRIGWR-3PC(71) = 16 8 | 23 |) 4 | GRISc2Ne 6.92 5.86 4.39) JRIGWCCA~4(71) 
10 16 25.1} 29 | — | HR1410-ND¢ 9.48 8.24 6.60 | JRIBWR-10PC(71 16 8 | 23 | 6 | HRTSé3:ND 6.92, 5.86 4.39) JRIGWCCA-6(71) 
16 21 251; 32 | — | HR1411-NDE 10.34 9.57 8.02 | JR21WR-16PC(71) a 16 8 | 23 | 8 | HR1384-ND 6.92 5.86 4.39 JRIBWCCA-8(71) 
a 25 25.1] 35 | — [Rn HAAG: AOGT 8,89 | URZSWR2AP C(I) § Uses 16-20 AWG Contact $ Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact (Continued) 
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Circular Connectors (Cont.) No. of Dimensions (mm) / Digi-Key Price Each Hirose 
. Pos. | Descripti A B__|Part No. 1 10 50 | Part No. 
HIROSE ELECTRIC GA, 7D: JR Series High-Performance Waterproof Circular Connectors ecinraanenes aoa spe 
12. | Plug, Male Contact 418 | 148 |HR554-ND 15.98 15.04 13.63 | LF10WBP-12P 
No. of ; Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 12 | Plug, Female Contact 41.8 | 14.8 |HR555-ND 1666 15.68 14.21 | LF10WBP-12S 
Pos. | Shell Size A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. 
= a6 3 | 23 | 10 WGeqoesin 692 5.86 4.39 | JRIGWCCA-10(71) 4 | Receptacle, Male Contact | 19.05 | 15.3 |HR556-ND 948 8.24 7.42 | LF1OWBR-4P 
= 16 8 23 42 | HR1386-ND 6.92 5.86 4.39 | JR1GWCCA-12(71) 4 | Receptacle, Female Contact | 19.05 | 15.3 | HR557-ND 9.48 8.24 7.42 | LFIOWBR-4S 
— 21 8 | 27 | 6 |HR1387-ND 925 8.04 6.44 | JR21WCCA-6(71) 12 | Receptacle, Male Contact | 17.25 | 15.3 |HR558-ND 10.04 9.29 8.34 | LF1OWBR-12P 
= 2 8 | 27 | 8 |HR1388-ND 9.25 8.04 6.44 | JR21WCCA-8(71) 12 | Receptacle, Female Contact | 17.25 | 15.3 |HR559-ND 1072 992 8.90 | LFIOWBR-12S 
= a 8 | 27 | 10 eee S20) SO = 16.44 URI OCR IOLA) 4 | Jack, Male Contact 424 | 138 |HRSG0-ND 1318 1240 11.24 | LE1OWBU-4P 
= a 8 | 27 | 12 | HR1390-ND 9.25 8.04 = 6.44) JR21WCCA-12(71) 4 | Jack, Female Contact 424 | 13.8 |HRS61-ND 1318 1240 11.24 | LF1owBJ-4S 
= at Be |) ee Seo SOE) 6A URE WORT) 12. | Jack, Male Contact 424 | 138 |HRS62-ND 1455 13.70 12.42 | LF1OWBJ-12P 
= 2 o) 2 | 18 eee ge a ee eo) 12. | Jack, Female Contact 424 | 138 |HR563-ND 15.13 14.24 12.91 | LF10WBJ-128 
= 25 85 | 31 8 | HR1393-ND 9.32 810 6.48 | JR25WCCA-8(71) ACK LOM LONG : : z : s z 2 
= 25 85 | 31 | 10 | HR1394-ND 9.32 810 6.48 JR25WCCA-10(71) Tools 
= 25 85 31 12 | HR1395-ND 9.32 8.10 6.48 | JR25WCCA-12(71) Hand Cable Clamp Crimp... .|H9910-ND = 578.55 = 554.63 532.88 | LF-TC-01 
_ 25 a5 | 31 | 14 | HR1396-ND 932 810 6.48 | JR25WCCA-14(71) Jig Assembly for LF10 Plug. HO911-ND 20.25 = 19.58 +=: 18.23 | LF10BP-TO1 
= 25 8.5 31 16 | HR1397-ND 9.32 8.10 6.48 | JR25WCCA-16(71) Jig Assembly for LF10 Jack. . |H9912-ND 57.86 55.47 53.29 | LF10BJ-TO1 
= 25 85 | 31 | 18 | HR1398-ND 932 810 6.48 | JR25WCCA-18(71) : 
LF13 Series 
a 11. | Jack, Male Contact 571 | 169 |HR1922-ND 17.25 16.68 15.53 | LF13WBJ-11P 
Manual Crimping Tool AWG 16... ~) H9920-ND 673.40/1 JRC-TC-11 pau rua ; : ; : ; 
Manual Crimping Tool AWG 18-20. A iccoip ean hor 11. | Jack, Female Contact 571 | 169 |HR1923-ND 1740 16.82 15.66 | LF13WBJ-11S 
Extraction TOOL,.......sscsseeseeseesteeeeeees H9922-ND 6.93/1 JRC-TP 20 | Jack, Male Contact 57.1 | 16.9 /ARIG24ND) 16.85 = 16.39 15.26 | LF13WBU-20P 
« see-16220 nine Contact” 4: sed 90:24 AWG or 24°08" AWG Goiack 20 | Jack, Female Contact 571 | 169 |HR1925-ND 18.00 17.40 16.20 | LF13WBJ-208 
_ 11. | Plug, Male Contact 566 | 17.9 |HR1926-ND 19.50 1885 17.55 | LF13WBP-11P 
re Loose Plece| Cut Tape Tapeland|Realf | 11. | Plug, Female Contact 56.6 | 17.9 |HR1927-ND 19.65 19.00 17.69 | LF13WBP-11S 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 
Description | Part No. 100 Part No. 100 500 1,000 8,000 Part No. 20 | Plug, Male Contact 56.6 17.9 |HR1928-ND 19.05 18.42 17.15 | LF13WBP-20P 
Contacts - Male - Crimp Type, Silver Plating — RoHS Compliant 20 | Plug, Female Contact 566 | 17.9 |HR1929-ND 19.80 19.14 17.82 | LF13WBP-20S 
16-20AWG | HR1032-ND§ 31.73 JRC-PC-112 | 32.67 118.15 187.65 172.00/M JRC-PC-212 11 | Receptacle, Male Contact 19.05 | 18.3 |HR1930-ND 14.50 13.42 12.04 | LFI83WBR-11P 
20-24AWG | HR1028-ND¢ 25.38 | JRC-PC2-112] 26.32 95.20 151.20] 138.00/M | JRC-PC2-212 11. | Receptacle, Female Contact | 19.05 | 18.3 |HR1931-ND 14.84 13.73 12.32 | LFI3WBR-11S 
24-28AWG | HR1029-ND¢ 25.38 | JRC-PC2-122] 26.32 95.20 151.20] 138.00/M | JAC-PC2-222 20 | Receptacle, Male Contact | 17.25 | 183 |HR1932-ND 14.00 12.95 11.62 | LF13WBR-20P 
Contacts - Female - Crimp Type, Silver Plating — RoHS Compliant 20 | Receptacle, Female Contact | 17.25 | 18.3 |HR1933-ND 12.89 12.13 11.00 | LFi3WBR-20S 
18-20AWG | HR1033-ND§ 31.73 | JAC-SC-112 | 16.13 58.05 90.30 — | JRC-SC-212 Tools 
20-24AWG | SHRIOSONDE | 25.38 | JRC-SC2-112 | 26.32 95.20 151.20) 138.00/M | JRC-8C2-212 Jig Assembly for LF13 PIUQ.........esessesseeeeees HR1934-ND 19.50/1 LF13BP-T01 
24-28AWG | HRIO31-ND$ — 25.38 | JRC-SC2-122 | 26.32 95.20 151.20} 138.00/M__| JRC-SC2-222 Jig Assembly for LF13 Jack .....s.cecececeveeeeeeeees HR1935-ND 58.80/1 LF13BU-T01 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR1029CT-ND) 
t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR1029TR-ND) 
§ Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact SR30 Series 


10mm Miniature Microphone Connectors 


Features: Standard applicable cable size is the outer diameter of 4.29mm 
Material: Male pin: brass + gold plated or silver plated; Female pin: copper alloy + gold plated or silver plated 
Specifications: * Rated Voltage: 100VAC, 140VDC * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 200MQ minimum at 


100VDC * Contact Resistance: 10m maximum at 1A DC 
909 


(Inside Dia. 
of solder pot) 


LF Series 


Miniature Waterproof Shielded Connectors 


Features: 

Shield cable is clamped by ground metal and easily connected with shell * Mating waterproof structure (IP67 compliant) 
Simplified assembly procedure without the use of small screws * Small and robust bayonet lock connector. * 3-position 
type connector is compliant with international safety standard of 5A 

Applications: 

« Measuring instrument, machine tool, sensor, security camera, base transmission station, medical equipment, and others 
Characteristics: ¢ Current Rating (Amps): 2, 5 © Shell Size: 7 (10.3mm), 10 (12.8mm) » Contact Mating Area Plating: 
Gold » Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C » Termination Style: Soldering 


Dim. in mm 


Receptacle 


M9 X 0.75 Jack 
53.49: 
33.99: 


11.51) 


18 


Receptacle 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
7 ‘| Receptacle with Socket Insert HR505-ND 13.41 12.63 11.05 | SR30-10R-7S 
— | Cable Clamp for SR30 Series HR509-ND 70 49 33 | SR30-P 
RoHS Compliant 
4 HR1721-ND 11.32 9.84 7.88 | SR30-10PE-4P(71) 
6 | Plug with Pin Insert HR1718-ND 11.24 10.40 —-8.72 | SR30-10PE-6P(74) 
7 HR1723-ND 11.36 10.51 8.81 | SR30-10PF-7P(71) 
4 HR1720-ND 886 7.70 6.16 | SR30-10R-4S(71) 
No. of Dimensions (mm)| Digi-Key Price Each Hirose 6 | Receptacle with Socket Insert HR1717-ND 11.43 9.94 7.96 | SR30-10R-6S(71) 
Pos. | Description A B_ |Part No. 1 10 50 | PartNo. 7 HR1724-ND 13.22 12.28 10.25 | SR30-10R-7S(71) 
LFO7 Series 4 HR1722-ND 14.38 13.31 11.15 | SR30-10JE-4S(71) 
3 | Jack, Male Contact 36.3 | 11.5 |HR537-ND 14.00 12.95 11.62 | LFO7WBU-3P 6 | Jack with Socket Insert HR1719-ND 13.38 12.38 10.87 | SR30-10JE-6S(72) 
3 | Jack, Female Contact 36.3 | 115 |HR549-ND 14.00 1295 11.62 | LFO7WBJ-3S 7 HR1725-ND 13.76 12.73 10.67 | SR30-10JF-78(71) 
6 | Jack, Male Contact 36.3 | 11.5 |HR539-ND 1384 12.81 11.49 | LFO7WBJ-6P 
6 | Jack, Female Contact 36.3 | 11.5 |HR540-ND 1416 13.10 11.76 | LFO7WBJ-6S SR38 Series 
3 | Plug, Male Contact 35.3 | 123 |HR541-ND 13.29 12.52 11.34 | LFO7WBP-3P Microminiature High-Performance im. inmm 
3 | Plug, Female Contact 35.3 | 123 |HR542-ND 13.29 12.52 11.34 | LFO7WBP-3S 
6 | Plug, Male Contact 35.3 | 123 JHR543-ND 12.89 12.13 11.00 | LFO7WBP-6P Features: Microminiature and high density allows space- Receptacle 
6 | Plug, Female Contact 35.3 | 123 |HR544-ND 1318 1240 11.24 | LFO7WBP-6S ace a aN nan ta en 
3 | Receptacle, Male Contact 15.15 13 | HR545-ND 8.14 7.08 6.38 | LFO7WBR-3P external force such as vibration due to the simple locking 
3 | Receptacle, Female Contact | 15.15 | 13 |HRS546-ND 814 = 7.08 ~—6.38 | LFO7WBR-3S mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold- 
6 | Receptacle, Male Contact | 15.05 | 13 |HR547-ND 9.00 7.62 ~—«.41._ | _LFO7WBR-6P aa no special tool. Receptacles: circuit 
6 | Receptacle, Female Contact | 15.25 13 | HR548-ND 8.35 7.26 6.54 | LFO7WBR-6S Feee ' F ‘i ‘ 
Applications: Video equipment, acoustic equipment, 
Tools measuring instruments, and other electronic equipment 
Jig Assembly for LFO7 PIU .........0.0.ccsceeceeeee HR550-ND 20.25/1 LFO7BP-T01 a - ; 
Jig Assembly for LFO7 Jack .........cccseeeeeeeeeeees HASSI-ND 60.90/1 LFO7BJ-T01 eras pean ae ; ul pail 5 a 
EP IOIsetes 3 Plug HR1634-ND 1382 1279 11.48 | SR38-4P-3P(71) 
4 | Plug, Male Contact 41.8 14.8 |HR552-ND 14.55 13.70 12.42 | LF10WBP-4P 3 Receptacle HR1835-ND 11.90 41.01 9.88 | SR38-4R-35(71) 
4__| Plug, Female Contact 41.8 14.8 |HR553-ND 14.55 13.70 12.42 | LF10WBP-4S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 399 


HRS Circular Connectors (cont, HR25 Series 
tanOae ELECTING 69, {7D World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 
HR22 Series The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose Electric's long 
z . an experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever greater miniaturization and high- 
High-Performance Compact Circular Dim. in mm density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage used should be less than 30VAC or 42VDC. 
Wire AWG30. 
Applications: * CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical equipment. 
Material: « Insulation: PPS resin, black * Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold plating » Shell: Brass and 


zinc alloy, Nickel plating Ratings: * Current capacity 1A Insulation resistance 1000MQ or greater * Contact resistance 
30mO ¢ Solder pot inside diameter 0.5mm 


The HR22 Series are 20-pin compact circular 
connectors developed as an interface 
between machine tool motors and operation 
panels. With a screw coupling type locking 
mechanism to prevent unlocking due to motor 
vibration. 


Features: * Anti-Loosening Locking 
Mechanism. The locking mechanism has an 
anti-loosening spring in a screw coupling. 
Two Types of Termination: Crimp and Solder for easy receptacle mounting. A receptacle may be mounted quickly on a 
panel by tightening a nut 

Specifications: * Withstand voltage: 300VAC for 1 minimum Current capacity: 2A Insulation resistance: 1000MQ 
or more at 100VDC » Contact resistance: 20m0 or less » Solder pot inner diameter: 0.8 


Dim. in mm 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Plug - Female Crimp HR1174-ND 15.84 15.32 14.26 |HR22-12TPD-20SC(73) 
1 20 Plug - Male Crimp HR1175-ND 15.84 15.32 14.26 |HR22-12TPD-20PC(73) 
Plug - Female Solder HR1176-ND 37.97 36.07 34.58 |HR22-12TPD-20S(73) 
Plug - Male Solder HR1177-ND 18.33 17.72 16.50 | HR22-12TPD-20P(73) 
Jack - Male Crimp HR1178-ND 16.01 15.48 = 14.41 /HR22-12TJD-20PC(73) 
2 20 | Jack - Male Solder HR1179-ND 17.87 17.27 16.08 | HR22-12TJD-20P(73) 
Jack - Female Solder HR1180-ND 87.10 35.25 33.79 | HR22-12TJD-20S(73) 
Contact Male Pin AWG 24-28-Crimp | HR184-ND Al 29 .23 | HR22-PC-122 
Contact Female Pin AWG 24-28 — Crimp | HR185-ND. Al 29 .23 | HR22-SC-122 
Tools 
Assembly Wiring Jig for HR22 Series H9959-ND. 192.85/1 HR22-12P-T01 
Manual Crimping Tool for 
HR22 Series - AWG 24-28 H9960-ND 995.80/1 HR22-TA2428HC 


HR212 Series 


Microminiature High-Performance pian 


No. 
of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos.|Size| A B C D Part No. if 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Male Solder Type 
12} 9 | 43 12.5 8.7 7 HR703-ND 27.15 26.25 24.44) HR25-9TP-12P 
Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
4) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1426-ND 15.59 14.68 13.30 )HR25-7TP-4P(72) 
6) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1427-ND 16.63 15.65 14.19|HR25-7TP-6P(72) 
8) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1428-ND 15.60 15.08  14.04)HR25-7TP-8P(72) 
12} 9 | 43 12.5 87 7 HR1429-ND 26.10 25.23 23.49) HR25-9TP-12P(72) 
RAT Ore REE Fi 16} 9 | 43 12.5 8.7 7 HR1430-ND 28.05 27.12 25.25)HR25-9TP-16P(74) 
jo. 0 igi-Key rice Eac! irose 4 -OTDE 
pan Plating Color Part No. 1 10 50 | Part No. 20) 9 | 43 12.5 8.7 7 HR1431-ND 30.00 29.00 27.00) HR25-9TP-20P(72) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Solder Type Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
Tin Black HR454-ND 8.35 7.26 6.54 | HR212-10LP-8P r TP. 
8 Tin Beige HR455-ND 8.35 76 6.54 | HR212-10LP-8P(01) 4) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1432-ND 15.35 14.45 13.10) HR25-7TP-4S(72) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Solder Type — RoHS Compliant 6] 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1433-ND 15.90 14.96 13.56 |HR25-7TP-6S(72) 
Tin Black HR1225-ND 10.20 9.44 8.47 | HR212-10LP-8P(71) 8) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1434-ND 16.42 15.46 14.01 )HR25-7TP-8S(72) 
8 ae ae Hi Wea: Seng. ao ete mene 12) 9 | 43} 125 | 87 7 |HR1435-ND 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TP-125(72) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Crimp Type _ 16} 9) 43| 125 87 7 |HR1436-ND 21.60 20.88 19.44) HR25-9TP-16S(73) 
5 = Black HR458-ND 8.11 6.87 5.78 | HR212-10LP-5PC 20) 9 | 43 12.5 8.7 7 HR1437-ND 22.35 21.61 20.12 | HR25-9TP-20S(73) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Crimp Type — RoHS Compliant Pi _ 3 
5 = Black HR1229-ND 9.07 7.68 6.46 | HR212-10LP-SPC(/1) Fig. 2— Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 
8 = Black HR1230-ND 9.07 7.68 6.46 | HR212-10LP-8PC(71) 4) 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR712-ND 13.68 12.66 11.36)HR25-7TR-4P 
Fig. 2 — Plug, Straight, Solder Type — RoHS Compliant 8 | 7 |10.6|M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10 —_|HR714-ND 1379 12.98 11.76 |HR25-7TR-8P 
Tin Black HR1231-ND 8.65 7.52 6.77 | HR212-10P-8P(71) 
8 Gold Black HR1233-ND 971 8.44 7.60 | HR212-10P-8P(73) Fig. 2 — Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type — RoHS Compliant 
Gold Beige HR1234-ND 10.33 8.98 8.09 | HR212-10P-8P(74) 7 _7TR-. 
Fig. 2 — Plug, Straight, Crimp Type — RoHS Compliant 4) 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1438-ND 14.94 13.82 12.41 |HR25-7TR-4P(73) 
5 = Black HRID35-ND 74 740 622 | HROT2-T0P-SC(71) 6 | 7 |10.6)M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10 |HR1439-ND 14.30 13.23 11.87 |HR25-7TR-6P(73) 
8 = Black HR1236-ND 8.74 7.40 6.22 | HR212-10P-8PC(71) 8 | 7 |10.6| M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1440-ND 13.19 1242 11.26 |HR25-7TR-8P(73) 
10 — Black HBsSeN —— oe 7 7.32 zi ped R21 7-10P-10PC(74) 12} 9 |12.6/M10.5x0.5/M10x0.75] 12 —|HR1441-ND 16.80 16.24 15.12] HR25-9TR-12P(71) 
‘ig. 3 — Receptacle, Panel Mount, Crimp Type — Ro! omplian uy Laas 
3 — Black HR1240-ND 513 405 3.54 [HR212-10R-6S0(71) 16} 9 |12.6 |M10.5x0.5 /M10x0.75 12 HR1442-ND 18.75 18.13 16.88) HR25-9TR-16P(71) 
Fig. 3 — Receptacle, Vertical, PCB Type — RoHS Compliant 20} 9 |12.6]M10.5x0.5/M10x0.75] 12 |HR1443-ND 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TR-20P(71) 
8 Tin Black HR1242-ND 6.12 5.07 4.22 |__HR212-10R-8SD(73) Fig. 2 — Receptacles Screw Lock - 
Fig. 4 — Receptacle, Right Angle, PCB Type a 
5 Tin Black AR473-ND 4.81 3.99 3.32 | HRO12-10R-5SDL(02) Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
8 Gold Black : HR475-ND : 5.68 471 3.92 | HR212-10R-8SDL(04) 4) 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1444-ND 12.82 11.86 10.65) HR25-7TR-4S(73) 
: ia sae 5 <fieceptacle, Right Angie, Fee Type ARDITTORRSSOLIOD 6| 7 |10.6)ms.5x0.5 | Mexo.5 | 10 |HR1445-ND 13.46 12.46 11.18 | HR25-7TR-6S(73) 
Fig. 5 — Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 8 | 7 |10.6)M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10 |HR1446-ND 14.06 13.01 11.67 |HR25-7TR-8S(73) 
8 Tin Black HR1248-ND 7.44 6.30 5.30 | HR212-10RA-8SDL(74) 12) 9 | 12.6 |M10.5x0.5 )M10x0.75| 12 HR1447-ND 12.99 12.23 11.08) HR25-9TR-12S(71) 
Galt é Beige r Hee i es Ty 6.63 Ri Hee HERZ 12 TDBABSOL (72) 16} 9 |12.6 |M10.5x0.5)M10x0.75 12 HR1448-ND 13.91 13.09 11.87] HR25-9TR-16S(71) 
‘ig. 6 — Receptacle, Rig! ingle, jpe — Ro omplian "| OTR 
70 Gold Black HRI251-ND 10.44 90.66 8.67 | HR212-10RC-10SDL(74) 20) 9 | 12.6 |M10.5x0.5 |M10x0.75} 12 HR1449-ND 14.84 13.97 12.66 | HR25-9TR-20S(71) 
Fig. 3 — Jacks Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
“er Digi-Key Price Each Hirose 4) 7 |10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1450-ND 15.56 14.64 13.27 | HR25-7TJ-4P(72) 
Desetiption RariNoy i 100 Part No. 6| 7 |106) 35 5 | mg.sx0.5 |HR1451-ND 16.59 15.62 14.16|HR25-7TJ-6P(72). 
Crimp Contacts and Tool 
Wale Pin, Crimped, Gold ARA5O-ND@ 39 7 HRI0-PCAT1 8] 7 |106] 35 5 | M8.5x0.5 |HR1452-ND 15.60 15.08 14.04] HR25-7TJ-8P(72) 
Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND@ 30 7 HR12-SC-111 12) 9 |12.6 43 7 M10.5x0.5 JHR1453-ND 26.10 25.23 23.49) HR25-9TJ-12P(72) 
Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND@ 23 4 HR10-PC-112 | OT J- 
Female Socket, Crimped, Silver HR453-NDe OA 14 HR12-SC-112 16) 9 |12.6 43 iG M10.5x0.5 JHR1454-ND 28.05 27.12  25.25|HR25-9TJ-16P(72) 
Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 660.4011 HR12-SC-1C 20} 9 |12.6 43 7 M10.5x0.5 |HR1455-ND 30.00 29.00 27.00) HR25-9TJ-20P(72) 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. , No. 
H&S circular Connectors R25 Series (cont) of [Shel Dimensions (mm) Digi-Key Prive Each —| Hirose 
Mere tility Pos|Size| A |B c D__|PartNo. 1 10 _50_|PartNo. 
No. Fig. 9 — Receptacles Push-Pull Lock - 
of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
Pas Sioa A s f a Rant No: 4 10 SO Part Ho 4| 7 | 11 |M10x0.75} 12 HR1863-ND 14:94 13.82 12.41 |HR25A-7R-4S 
F x0. _ | i K ! -7R- 
Fig. 3 — Jacks Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 6 | 7 | 41 |Mtoxo.75 12 a4 HR1861-ND 13.26 42.48 11.31 |HR25A-7R-68 
4] 7 |106 35 5 M8.5x0.5 |HR1456-ND 15.33 14.44 13.08 )HR25-7TJ-4S(72) 8} 7 | 41 |M10x0.75 12 = HR1512-ND 13.96 13.14 11.91 |HR25-7R-8S(71) 
6 | 7 |10.6) 35 5 M8.5x0.5 |HR1457-ND 15.88 14.95 13.55 |HR25-7TJ-6S(72) 8 | 7 | 14 |M10x0.75} 12 — __|HR1859-ND 13.79 12.98 11.76 |HR25A-7R-8S 
8| 7 |10.6) 35 5 M8.5x0.5 |HR1458-ND 16.39 15.43 13.98 | HR25-7TJ-8S(72) 42) 9 | 13 |M13x0.75) 14 — — |HR1857-ND 15.98 15.04 13.63 |HR25A-9R-12S 
12} 9 12.6} 43 7 |M10.5x0.5|HR1459-ND 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TJ-12S(72) 16) 9 | 13 |M13x0.75) 14 — _|HR1855-ND 16.83 15.84 14.36 |HR25A-9R-16S 
16| 9 |126} 43 7 |M10.5x0.5]HR1460-ND 21.45 20.74 19.31 | HR25-9TJ-16S(72) 20| 9 | 13 [M13x0.75| 14 — _|HR1853-ND 15.75 15.23 14.18 |HR25A-9R-20S 
20| 9 12.6} 43 7 |M10.5x0.5]HR1461-ND 22.35 21.61 20.12 |HR25-9TJ-20S(73) Fig. 10 — Plugs Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Male PCB Type (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
8 | 7 |10.6] mesxo5 | mexos| 10  /HR738-ND 13.79 12.98 11.76|HR25-7TR-8PA : ; =i a 7 poled ee pe Key Heat ten 
20| 9 |12.6]M10.5x0.5/M10x0.75] 12 —_|HR741-ND 21.00 20.30 _ 18.90 | HR25-9TR-20PA = |e _ a i . : . ee 
- u 16| 9 | — - - — _JHR1891-ND 22.50 21.75 20.25 |HR25A-9P-16PC 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Male PCB Type — RoHS Compliant 20/ 9 | — a, =. = HR1889-ND 22.80 22.04 20.52 /HR25A-9P-20PC 
6 | 7 |10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1463-ND 14.98 13.86 12.44 |HR25-7TR-6PA(73) Fig. 10 — Plugs Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
16 | 9 |12.6 |M10.5x0.5|M10x0.75} 12 |HR1466-ND 19.65 19.00 17.69 |HR25-9TR-16PA(71) (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
20) 9 |12.6 )M10.5x0.5 |M10x0.75 12 HR1467-ND 20.70 20.01 18.63 )HR25-9TR-20PA(71) 49) 9 | — ‘a = = HR1894-ND 22.05 21.32 19.85 |HR25A-9P-12SC 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 16) 9 | — _ _ _— HR1892-ND 22.50 21.75 20.25 /HR25A-9P-16SC 
12| 9 |12.6/M10.5x0.5/IM10x0.75] 12 |HR745-ND 14.96 13.84 12.42 |HR25-9TR-12SA ll oe — —__HRLBSO:ND 2B ERAS 20 se [Hine oF 20st 
= : Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Female PCB Type — RoHS Compliant (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
4 | 7 |10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10  |HR1468-ND 12.94 11.97 10.75 |HR25-7TR-4SA(73) 2) 91138) — = —  JHR1900-ND 74.06 13.24 12.00 HR25A-9R-12PC 
6 | 7 |10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10  |HR1469-ND 13.60 12.58 11.29 |HR25-7TR-6SA(73) ie| 9 |13.8) — = — — |HR1523-ND 13.96 13.14 11.91 |HR25-9R-16PC(71) 
8 | 7 |10.6| M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1470-ND 14.30 13.23 11.87 | HR25-7TR-8SA(73) 16| 9 |13.8 = = -_ HR1898-ND 14.45 13.60 12.33 |HR25A-9R-16PC 
12] 9 |12.6 |M10.5x0.5|M10x0.75} 12 |HR1471-ND 13.26 12.48 11.31 |HR25-9TR-12SA(71) 20| 9 13.8; — - — _|HR1896-ND 14.74 13.88 12.58 | HR25A-9R-20PC 
16] 9 |12.6 )M10.5x0.5 |M10x0.75 12 HR1472-ND 14.28 13.44 12.18 )HR25-9TR-16SA(71) Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
20| 9 {12.6 |M10.5x0.5|M10x0.75} 12 |HR1473-ND 15.30 14.40 13.05 |HR25-9TR-20SA(71)) 4] 7 1118 11 = — — ]HR1888-ND 43.06 12.29 11.14]HR25A-7R-4PA 
Fig. 5 — Plugs Screw Lock - Male Crimp Type 6] 7 |11.8 af = — HR1886-ND 1414 13.32 12.07 |HR25A-7R-6PA 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 8 | 7 {11.8 W - — __|HR1884-ND 15.22 14.32 12.98 |HR25A-7R-8PA 
wv] 9] — = = — — JHR1474-ND 20.10 19.43 18.09] HR25-9TP-12PC(72) 12| 9 /118 an) - — _|HR1882-ND 19.65 19.00 17.69 |HR25A-7R-12PA 
2/9 | — _ = — — |uri476-no 20.70 20.01 18.63 | HR25-9TP-20PC(72) 16| 9 |11.8 an} - — _|HR1880-ND 21.60 20.88 19.44 |HR25A-7R-16PA 
20| 9 |11.8 1 - — _|HR1878-ND 23.70 22.91 21.33 |HR25A-7R-20PA 
Fig. 5 — Plugs Screw Lock - Female Crimp Type 7 5 
S Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
20} 8 |—| = = —__ HRS SND, ape Aaa Mabe | Hea eee deutt2) 12] 9 ite] 13 = — — |HR1899-no 14.06 13.24 12.00 ]HR25A-9R-12SC 
Fig. 6 — Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 16} 9 |11.8 13 - _ HR1897-ND 1445 13.60 12.33 | HR25A-9R-16SC 
16) 9 1115) — = — — _]HR758-ND 13.78 12.75 11.44|HR25-9TR-16SC 20| 9 |11.8 13 _ — __|HR1895-ND 14.74 13.88 12.58 | HR25A-9R-20SC 
Fig. 6 — Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 4] 7 |11.8 an} - — _|HR1887-ND 12.80 12.05 10.92 |HR25A-7R-4SA 
6 | 7 |11.8 an) - — _|HR1885-ND 13.40 12.61 11.43 |HR25A-7R-6SA 
20| 9 |11.5) — - — _|HR1485-ND 14.60 13.51 12.12 |HR25-9TR-20SC(71) 3\7 i118 11 _ — — |urtge3-no 44.01 13.49 11.95 /HRESA-7R-8SA 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Male Crimp Type 12) 9 11.8) 13 _ — __|HR1881-ND 16.32 15.36 13.92 | HR25A-9R-12SA 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 16; 9 |11.8 13 _ _ HR1879-ND 15.30 14.79 13.77 |HR25A-9R-16SA 
20) 9 | — = = — — _]HR1488-ND 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TJ-20PC(72) 20| 9 |11.8 13 - — __|HR1877-ND 16.20 15.66 14.58 |HR25A-9R-20SA 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
2H ee = — _EBGES ED esp 1881 1850 heed eeSe 12| 9 |43.8| 138 _ — —_ |HR1906-nD 22.05 21.32 19.85 |[HR25A-9/-12PC 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Female Crimp Type 16] 9 |43.8] 13.8 - — _|HR1904-ND 22.50 21.75 20.25 |HR25A-9J-16PC 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 20| 9 /43.8] 13.8 am —__|HR1902-ND 22.80 22.04 20.52 |HR25A-9J-20PC 
12) 9 | — _ _ _ HR1489-ND 20.10 19.43 18.09 |HR25-9TJ-12SC(72) Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
20| 9 | — - - — _|HR1491-ND 20.70 20.01 18.63 | HR25-9TJ-20SC(72) 4/7 |358} 11.8 — — _|HR1876-ND 18.45 17.84 16.61 |HR25A-7J-4P 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 6 | 7 |358) 11.8 = — — JHR1874-ND 19.35 18.71 17.42 | HR25A-7J-6P 
4| 7 |348) 105 | 7.45 5 |HR1492-ND 17.70 17.11 15.93 |HR25-7P-4P(72) : : ee on = = ie Bee nee bes ee ieeiia 
4] 7 [348] 10.5 7.45 5 |HR1851-ND 18.45 17.84 16.61 |HR25A-7P-4P 16| 9 lana] 138 _ — — |prtg6s-Np 31.95 30.31 28.22 |HROSA-GM6P 
6 | 7 |34.8) 10.5 7.45 5 HR1849-ND 19.35 18.71 17.42 |HR25A-7P-6P 20! 9 J43.8| 13.8 = — —_|uRt866-ND 33.30 32.19 29.97 /HR25A-9J-20P 
8 | 7 134.8) 10.5 7.45 5 HR1847-ND 20.25 19.58 18.23 |HR25A-7P-8P Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
12| 9 |428| 125 9.45 vg HR1845-ND 29.25 28.28 26.33 | HR25A-9P-12P (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
16| 9 |428) 125 9.45 i HR1843-ND 31.35 30.31 28.22 |HR25A-9P-16P 12] 9 |43.8] 13.8 _ — _JHR1905-ND 22.05 21.32 19.85 JHR25A-9J-12SC 
20| 9 |42.8) 12.5 9.45 7 HR1841-ND 33.30 32.19 29.97 | HR25A-9P-20P 16| 9 43.8] 13.8 ca — HR1903-ND 22.50 21.75 20.25 |HR25A-9J-16SC 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Female Solder Type 20| 9 |43.8| 13.8 - — __|HR1901-ND 22.80 22.04 20.52 |HR25A-9J-20SC 
6|7 |34.8 10.5 7.45 5 HR773-ND 18.60 17.98 16.74|HR25-7P-6S Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 4] 7 |358 11.8 ~ 7 HR1875-ND 18.15 17.55 16.34 |HR25A-7J-4S 
vl lade) 08 a8 - EEDA iai5) AVES’ qed URDSAE Pads 6 | 7 |35.8) 11.8 - — _|HR1873-ND 18.60 17.98 16.74|HR25A-7J-6S 
: : ; . : : 8] 7 |35.8) 11.8 - — _|HR1871-ND 19.05 18.42 17.15 |HR25A-7J-8S 
6 | 7 |34.8) 10.5 745 5 HR1850-ND 18.60 17.98 16.74 |HR25A-7P-6S 42/9 |43.8] 13.8 = — — |r1g69-ND 93.70 22.91 21.33 |HR25A-9J-12S 
8 | 7 134.8) 10.5 7.45 5 HR1848-ND 19.05 1842 17.15 |HR25A-7P-8S ie| 9 |43.8] 13.8 = — — |HR1867-ND 24.60 23.78 22.14 /HR25A-9J-16S 
12] 9 |428) 12.5 9.45 7 HR1846-ND 23.70 22.91 21.33 |HR25A-9P-12S 20| 9 |43.8) 13.8 = = HR1865-ND. 25.50 24.65 22.95 |HR25A-9J-20S 
16| 9 |428) 125 9.45 vs HR1844-ND 24.60 23.78 22.14|HR25A-9P-16S 
20| 9 [42.8] 125 9.45 7 HR1842-ND 25.35 24.51 22.82 |HR25A-9P-20S Loose Piece Cut Tape* 
5 Descrip-| Digi-Key Price Each Hirose Price Each Hirose 
Fig: 0 —Receptacios Push full Lock: tion. | PartNo. 100 Part No. 1 10 50 _| Part No. 
Male Solder Cup Type — RoHS Compliant Crimp Style Contacts - Male — RoHS Compliant 
4} 7 | 11 |M10x0.75} 12 — _|HR1864-ND 13.06 12.29 11.14]HR25A-7R-4P 30-32_|HR532-ND 20 HR25-PC-111 [42 30 23 | HR25-PC-211 
6 | 7 | 11 |M10x0.75} 12 — _|HR1862-ND 14.14 13.32 12.07 |HR25A-7R-6P Crimp Style Contacts - Female — RoHS Compliant 
8 | 7 | 11 [Mtoxo.75| 12 —__|HR1860-ND 15.22 14.32 12.98 |HR25A-7R-8P 30-32 | HR536-ND 20 HR25-5C-111 [42 _ 30 23 _ | HR25-5C-211 
12] 9 | 13 |miaxo.75] 14 — — |HR1858-No 19.65 19.00 17.69 /HR25A-9R-12P eee panes ne series cam eet 
janual Crimp Tool (Contac | i ~ 
16) 9 | 13 |M13x0.75) 14 — _|HR1856-ND 21.60 20.88 19.44 |HR25A-9R-16P Manual Crimp Tool (Ferrule). -.| H9974-ND 344.47 1 HR10A-TC-02 
209) 1S | MNSx0.78 | 1 —__ BRIe an BST 2291 71.88 | HREBAH EDP * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR532CT-ND) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 401 


H&S = Circular Connectors (cont) Digi-Key Price | Hirose 
idabe EareTInG 005L7D. Description Part No. Each Part No. 
< Tools 
RP13A Series Push-Pull Lock Connectors Manual Crimping Tool for RP13 Series 18-22 AWG H9973-ND 619.78 RP13-TC-11 
Perf +» Withstanding Voltage: 300VAC mini 6 Rating: 24 (AWG #24) » Insulation: 1000M0 Manual Crimping Tool for RP13 Series 24-28 AWG H9972-ND 619.78 RP13-TC-12 
anu (50VD0) Soa ee seanraumn AAD urrent Rating: 2A ( ) + Insulation: Manual Crimping Tool for RP13A Series 18-22 AWG H9971-ND 619.78 | RPI3A-TC-11 
; ‘4 7 ‘ A ores ae ' : rt ‘ Manual Crimping Tool for RP13A Series 24-28 AWG H9970-ND 619.78 RP13A-TC-12 
Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot ares ; 
key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet Manual Crimping Tool for RP19 Series 18-22 AWG H9969-ND 661.01 RP19-TC-11 
rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. Manual Crimping Tool for RP19 Series 24-30 AWG H9968-ND 661.01 RP19-TC-12 
: Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND 741.00 RP13A-TC-01 
Dim. in mm Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm H9966-ND 741.00 RP13A-TC-02 
Fig. 2 Extractor - Male Terminals RP13 H9965-ND 8.09 RP13-PC-TP 
Extractor - Female Terminals RP13A H9964-ND 4.52 RP13A-SC-TP 


M 2.6 X 0.45 


RP17 Series Push-Pull Lock Connectors 


Specifications: » Withstanding Voltage: 1000VAC for 1 minute » Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 
2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 * Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 500VDC 
¢ Contact Resistance: 15mQ maximum at 1A VDC « Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small 
barrel) 

Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
applicable cable * AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other applicable 
cable * AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide keys is 
multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable clamp. 
External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and quick 
connection and disconnection. 


Pins For 13 and 15 Contacts — RoHS Compliant 


Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND AG 32 .25| RP13-PC-121 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND 55 34 .23 | RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG HR272-ND AQ 35 .27| RP13A-SC-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG HR273-ND 53 33 .22| RP13A-SC-122 


Pins for Size 13 Superthick Wires — RoHS Compliant 


No.of| _ Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. A B C Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plug with Female Terminal - Crimp 
13 47.2 32 6.4 HR245-ND 6.82 5.64 4.70 | RP13A-12PE-13SC 
15 52.2 37 ital HR249-ND 8.48 7.18 6.04 | RP13A-12PK-15SC No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
20 | 522 | 37 | 75 HR252-ND 8.21 7.14 6.43 RP13A-12PG-20SC Fig.| Pos. | Description A_|_B | PartNo. 110 50 | PartNo. 
5 : - - : + | 49 | Plug -Male Crimp — | —/HR1269-ND@ 6.84 5.67 4.72 | RP17-13P-12PC(71) 
Fig. 1 — Plug with Female Terminal - Crimp — RoHS Compliant Plug (ESD) Male Crimp | — | — |HR1274-ND® 6.97 590 4.96 | RP17A-13P-12PC(71) 
| is 7 Recept. - Female Crimp — | — |HR1270-ND® 2.57 2.14 1.78 | RP17-13R-12SC(71) 
13 47.2 32 6.1 HR1253-ND 6.55 5.55 4.67 | RP13A-12PA-13SC(71 
a. | ep. oa 4 HRiSeeAD ans ei 94 | aptaactopuh hee) ? 9 | 42 | Recent. - Female Dip — | —JHR1271-ND@ 5.97 4.95 4.12 | RP17-13RA-12SD(71) 
13 | 52. 7 : 57 , 5. a 12PD-13SC(71) Recept. (ESD) Female Dip | — | — | HR286-ND 6.61 5.48 4.56 | RP17A-13RA-12SD 
13 | 47.2 | 32 6.4 HR1258-ND 6.63 5.61 4.72| RP13A-12PE-13SC(71) Recept. (ESD) Female Dip | — | — |HR1275-ND@ 6.84 5.67 4.72 | RP17A-13RA-12SD(71) 
13 | 522 | 37 7 HR1279-ND 6.86 5.81 4.89] RP13A-12PK-13SC(71) 3 | 12 | Jack - Female Crimp 44/53 |HR1272-ND@ 8.06 6.82 5.74 |RP17-13J-12SC(71) 
13 52.2 37 8.1 HR1284-ND 6.63 5.61 4.72 | RP13A-12PS-13SC(71) Contacts — RoHS Compliant 
15 52.2 37 64 HR1261-ND 9.07 7.68 6.46 | RP13A-12PD-15SC(71) Male Pin AWG 18-22.........0...0.. eee HR289-ND 43 30.23 | RP17-PC-112 
15 52.2 37 71 HR1268-ND 9.07 7.68 6.46 | RP13A-12PK-15SC(71) Male Pin AWG 24-30. - | HR290-ND 43 30.23 | RP17-PC-122 
20 | 522 | 37 | 64 HR1264-ND 874 = 7.60 6.84] RP13A-12PD-20SC(71) tomes oe iWe ies : eet 3 ae ae 5 
20 52.2 37 75 HR1263-ND 8.74 7.60 6.84 | RP13A-12PG-20SC(71) — - ~ - - 
20 | 472 | 32 | 64 HR1266-ND 8.28 7.20 6.48| RP13A-12PH-20SC(71) = Tools 
20 52.2 37 84 HR1283-ND 8.74 7.60 6.84] RP13A-12PS-20SC(71) Manual Crimping Tool for AWG 18-22. . | H9963-ND. 619.78/1 RP17-TC-11 
Manual Crimping Tool for AWG 24-30. . | H9962-ND 619.78/1 RP17-TC-12 
Fig. 2 — Receptacle (Flange Type) Cable Crimping Tool . | H9961-ND 344.47/1 RP17-TC-01 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant RoHS Compliant 
13 — ad _ HR1259-ND 6.53 5.40 4.50 | RP13A-12RA-13PA(71) 
Te Fel) ce HR1276-ND 6.79 5.75 4.83 | RP13A-12RA-15PA(71) RP Series Plastic Connectors 12mm Connectors Panel Mount 
Fig. 3 — Receptacle (Jam Nut Fastening Type) Specifications: Materials: 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant * Operating Voltage: 150VAC (6, 7 pin), 250VAC (3 pin) * Male Pin: Brass and silver plating 
Current Rating: 5A « Female Pin: 
13 = = = HR1260-ND 6.41 5.31 4.42 | RP13A-12RB-13PA(71) * Contact Resistance: 5mQ maximum at 1A DC Phosphor bronze and silver plating 
Fig. 4 — Right Angle Dip with Male Terminal — RoHS Compliant 
13 | 175 | 235 | 13 HR264-ND 9.06 7.88 7.10) RP13A-12RC-13PB 22.50 
20 19.5 31.5 15 HR265-ND 10.49 9.12 8.21 | RP13A-12RC-20PB 4.50 + + 9.50 
Fig. 5 — Jack with Male Terminal - Crimp — RoHS Compliant : 
13 | 49.1 | 346 | 64 HR1252-ND 7.64 6.47 5.44) RP13A-12J-13PC(71) or204 | 
20 52.6 37.4 74 HR1277-ND 13.52 12.51 11.23 | RP13A-12JG-20PC(71) 01s 


Male - Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 55 34 .23| RP13-PC-112 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG} HR275-ND 53 33 22] RP13A-SC-112 HR1814-ND 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 15| RP19-PC-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG | HR277-ND 35 22 15] RP19-SC-112 No. of Digi-Key Paco Each Hirose 
Pins for 20 Contact — RoHS Compliant Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RP1 Series, 12mm 

Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 15] RP19-PC-112 6 | Receptacle with Pin Insert HR1817-ND 312 260 1.92 | RPC1-12RB-6P(71) 
Female - Silver Plating 18-22 AWG | HR277-ND 35 22 15 | RP19-SC-112 6 _| Plug with Socket Insert HR1814-ND 426 3.53 2.65 | RPC1-12P-6S(72) 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND a4 3t 24] RP19-PC-121 RP2 Series, 12mm 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND 50 35 27| RP19-SC-121 3 | Receptacle with Pin Insert HR1818-ND 2.02 1.68 1.24 | RPC2-12RB-3P(71) 

- - 7_| Receptacle with Pin Insert HR1819-ND 319 2.64 1.98 | RPC2-12RB-7P(71) 
Male - Silver Plating 24-30 AWG LneaesAD 40 25 <7) RPIS-PC-122 3 | Plug with Socket Insert HR1815-ND 371 3.08 2.31 | RPC2-12P-35(71) 
Female - Silver Plating 24-28 AWG | _ HR281-ND 37 23 16 | RP19-SC-122 7_| Plug with Socket Insert HR1816-ND 461 3.82 2.87 | RPC2-12P-7S(71) 


402 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Ww @G Solder Sockets, 1A, 24~28AWG, 10~12 Position] 708-1095-ND+ 6.91 6.35 5.64 | SA3179/1 
— Solder Pins, 8A, 20~24AWG, 2~3 Position 708-1092-ND$ 7.64 7.02 6.24 | SA3350/1 
A Solder Pins, 5A, 22~26AWG, 4~8 Position 708-1094-ND$ 6.04 5.55 4.93 | SA3348/1 
400 Series Buccaneer® Connectors Solder Pins, 1A, 24~28AWG, 10-12 Position | 708-1096-ND# 4.66 4.28 3.80 | SA3180/1 
Sealing Cap for PX0412 Series 708-1275-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480 
Features: * Sealed to IP68 when mated * Scoop proof contacts * 2.5mm contact engagement for electrical integrity Sealing Cap for PX0411 Series 708-1097-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480/1 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2,3 position 8A/250V; 4,6,8 position 5A/125V; 10,12 position 1A/50V Sealing Cap for PX0413 Series 708-1098-ND 1.76 1.63 1.45 | PX0484 
* Contact Resistance: <5mQ » Insulation Resistance: >10°MQ @ 500VDC * AC Breakdown Voltage: 2.5kV » Operating Pack of 4 Cable Glands, for 3~5mm Cable 708-1099-ND 1.04 96 .85 | PX0482 
Temperature Range: -40°C ~ 80°C Material Specifications: * Body Moulding: Polyamide * Flammability: UL94V-0 » UV Pack of 4 Cable Glands, for 5~7mm Cable 708-1100-ND 1.04 96 .85 | PX0483 
Resistance: To EN 50021: 1999 * Contacts: Copper alloy, Gold plated * O-Rings: Nitrile * Panel Sealing O-Ring: Nitrile Insertion/Extraction Tool for 1A Contacts 708-1183-ND 7.91 — — | 13027 
Dim. in mm Insertion/Extraction Tool for 5A Contacts 708-1101-ND 7.91 _— — | 13027/1 
Insertion/Extraction Tool for 8A Contacts 708-1102-ND 7.91 _ — | 13027/2 
Crimp positioner Tool for 1A Contacts 708-1104-ND 115.71 — — | 14025/1AMP 
Crimp positioner Tool for 5A Contacts 708-1105-ND 115.71 _ — | 14025/5AMP 
Crimp positioner Tool for 8A Contacts 708-1106-ND 115.71 _ — | 14025/8AMP 
Crimp Tool for use with Positioners 708-1103-ND 702.19 _ — | 14025 
+ Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pcs, 50=500pcs 


(Socket insert shown) 


(Socket insert shown) 


Standard Buccaneer® 


Connectors 


Features: * Water and dustproof to IP68 when mated »* Easy assembly — No special tools required on screw » Positive 
locating keyways Electrical Specifications: Current Rating: 2,3 Pos. 10A/250V; 4 Pos. 6A/250V; 6,7 Pos. 3A/250V; 9 
Pos. 5A/150V; 12 Pos. 5A/50V; 25 Pos. 1A/50V * Contact Resistance: 2 ~ 9 Pos. <10mQ; 12 ~ 25 Pos. <5m0 * Operating 


Temperature Range: -20°C ~ 70°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Cable Entry Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions Size (mm) Part No. if 25 50 | Part No. (Socket 
Flex Cable Plug Connectors without Contacts insert 
2 55 ~6.0 708-1030-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/02P/5560 
3 55 ~6.0 708-1031-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/03P/5560 
4 45 ~5.0 708-1032-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/04P/4550 
1 6 45 ~5.0 708-1033-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/06P/4550 
8 6.0 ~6.5 708-1034-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/08P/6065 
10 60-65 708-1035-ND 5715.24 4.66 | PX0410/10P/6065 
12 6.0 ~6.5 708-1036-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/12P/6065 
Flex Cable Receptacles without Contacts 
2 55 ~6.0 708-1037-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/02S/5560 (Socket 
3 5.5 ~6.0 708-1038-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/03S/5560 insert , 
4 45 ~5.0 708-1039-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/04S/4550 shown) (Socket insert shown) 
1 6 45 ~5.0 708-1040-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/06S/4550 
8 6.0 ~6.5 708-1041-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/08S/6065 No.of ) DimA Digi Key Price Each Bulgin 
i oo “ se END 2a ao Age aaa oH ene Fig.| Positions | (mm) Termination _ | Part No. 1 25 50 Part No. 
In-Line Flex Cable Plug Connectors without Contacts 7) Flex Gable Gonnectors with Pin fe nibacts 047.93 PX0736/P 
2 5.5 ~6.0 708-1044-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/02P/5560 3 Bcrow 708-1108-ND joey 950 ass | PXO731/P 
3 55 ~6.0 708-1045-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/03P/5560 4 _ ae 708-1109-ND 4159 1065 946 | PXO749/P 
4 45 ~5.0 708-1046-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/04P/4550 ; ate POsenTonNs it'99: 4068 a9: | PXO7aa/P 
2 6 45 ~5.0 708-1047-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/06P/4550 1 7 Saw ASR 4998: 44.98. 10.08, || IPRO7as/P 
8 60-65 708-1048-ND 5715.24 4.66 | PX0411/08P/6065 ff crimp FORERHORNG 1060 T0018 90 PXOTEaP 
10 Gib DORIA BSE igeae |. 466: IEXOS I OR/E06S 12 — | Crimp/Solder | 708-1113-NDt 11.09 10.30 9.11 | PxO794/P 
12 6.0 ~ 6.5 708-1050-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0411/12P/6065 95 Crimp/Solder | 708-1114-NO+ 799 663 589 | PXOBD0/P 
In-Line Flex Cable Receptacles without Contacts Flex Gable Connectors with Socket Contacts 
2 55-60 708-1051 -ND 571 5.24 4.66 | PX0411/025/5560 5 Suow en a0 ia78 a8 | PROTSGS 
3 55 ~6.0 708-1052-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/03S/5560 3 Scien Posen NT a aga age: || ROIS 
4 45 ~5.0 708-1053-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/04S/4550 1 _ pate Posen tog: 4201 oan | (PKo7daIs 
2 6 45 ~5.0 708-1054-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/06S/4550 6 ahs ARSE) dedi 4092 -4216R.\|PROZ2a/S 
8 6.0-6.5 708-1055-ND 5715.24 4.66 | PX0411/08S/6065 1 7 Sew 7081119-ND 4827 1403 1947 | PKO745/8 
10 60-65 708-1056-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/10S/6065 7 Crimp 708-1720-ND 0904001 8.90 1 PxO728/8 
2 60-65 HOSAOSTEND 5.15.24 ___4.66 | PX0411/128/6065 12 — | Grimp/Solder | 708-1121-NDt 11.09 10.30 911 | PXO794/S 
Jam Nut Panel Mount Plug Connectors without Contacts 25 Crimp/Solder _| 708-1122-ND+ 7.22 6.63 5.89 PX0820/S 
2 708-1058-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/02P In-Line Flex Cable Connectors with Pin Contacts 
3 _ noe eeN Aen) ade. eae | Denese 2 Screw 708-1148-ND 11.62 10.35 936 | PXO737/P 
3 7 a URL) Ase cAde:. “3.07 PxOa BOG? 3 Screw 708-1149-ND 1225 1089 9.85 | PXO732/P 
3 ASC SORD) Ase: (Ade. 307 BxOa{a0Re 4 = Screw 708-1150-ND 13.29 12.21 10.85 | PXO749/P 
0 D aGeo Be AB 3.97 | PXOAOAOP 5 6 Screw 708-1151-ND 13.35 11.88 10.84 | PXO740/P 
- : : } 7 Screw 708-1152-ND 14.12 12.97 11.53 | PXO746/P. 
12 HO SaIDGS END) 4.86__4.46__3.97 | Px0412/12P 9 Crimp 708-1153-ND 12.51 11.49 10.21] PX0729/P 
Jam Nut Panel Mount Receptacles without Contacts 12 = Crimp/Solder | 708-1154-ND+ 11.09 1030 911 | PX0795/P 
2 708-1065-ND 486 4.46 3.97 | PX0412/02S 25 Crimp/Solder__| 708-1155-ND+ 7.62 6.99 _6.22_|_PX0821/P 
; LB ND ee te ae ot ane In-Line Flex Cable Connectors with Socket Contacts 
3 7 — PRON) Ape. Ade 07 IPXOAI BOSS 2 Screw 708-1156-ND 13.66 12.16 10.86 | PXO0737/S 
3 Ebi aise <4 de. 3071 IProaiaoRe 3 Screw 708-1157-ND 14.29 1271 11.54 | PXO732/S 
E : H 4 - Screw 708-1158-ND 1513 13.90 1235 | PXO749/S 
10 = 708-1070-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/10S j 6 Screw 708-1159-ND 1617 1439 13.07 | PX0740/S 
12 7O8-1071-ND__4.86_4.46_3.97 | PX0412/12S 7 Screw 708-1160-ND 17411572 13.97 | _PX0746/S 
PCB Mount Receptacles with Pin Contacts 9 Crimp 708-1161-ND 12.51 11.49 10.21 | PX0729/S 
2 708-1072-ND 5.95 5.53 4.90 | PX0413/02P/PC 12 a Crimp/Solder | 708-1162-ND+ 41.09 10.30 911 | Pxo795/S 
3 708-1073-ND 7.21 6.70 — 5.94 | PX0413/03P/PC 25 Crimp/Solder | 708-1163-ND+ 7.62 6.99 6.22 | PX0821/S 
4 ~ 708-1074-ND 9.67 8.98 7.95 | PX0413/04P/PC Panel Mount Jam Nut Connectors with Pin Contacts 
4 6 708-1075-ND 12.15 11.28 9.98 | PX0413/06P/PC 3 i10 Screw FORERESTIT 735 699650) PXOT35)P 
8 708-1076-ND 14.73 13.68 12.10 | PX0413/08P/PC 3 143 paste Pose oan fea cyiee. “798 Il pKo7aa/e 
10 _ 708-1077-ND 16.16 15.00 13.27 | PX0413/10P/PC 4 118 Sera 708-1125-ND 925 849 755 | PXO747/P 
12 708-1078-ND 17.08 15.86 14.03 | PX0413/12P/PC 6 118 cere 708-1126-ND 974 866 798 | PXO738/P 
PCB Mount Receptacles with Socket Contacts 3 7 20.0 Screw 708-1127-ND 10.26 9.42 837 PX0744/P 
2 708-1079-ND 6.81 6.32 5.60 | PX0413/02S/PC 9 19.8 Crimp 708-1128-ND 8.56. 7.86 6.98 | PX0727/P 
3 708-1080-ND 817 7.60 6.73 | PX0413/03S/PC 12 96 Crimp/Solder | 708-1129-NDt 11.49 10.67 943 | PXO796/P 
4 = 708-1081-ND 11.40 10.31 9.11 | PX0413/04S/PC 25 96 Crimp/Solder | 708-1130-ND+ 544 5.00 4.44 | PX0822/P 
4 6 708-1082-ND 13.80 12.82 11.34 | PX0413/06S/PC Panel Mount Jam Nut Connectors with Socket Contacts 
8 708-1083-ND 16.58 15.40 13.61 | PX0413/08S/PC 3 19.0 Screw 70B131-ND 099 883 798 | PKOTSES 
10 = 708-1084-ND 18.91 17.55 15.53 | PX0413/10S/PC 3 21.95 Screw 708-1132-ND 10.67 950 858 | PX0730/S 
12 708-1085-ND 21.69 20.14 _ 17.82 | PX0413/12S/PC 4 14.95 Screw 708-1133-ND 11.09 1018 905 | Px0747/S 
4 6 14.95 Screw 708-1134-ND 1312 11.77 11.25 | PX0738/S 
Digi-Key Price Each Bulgin 7 21.65 Screw 708-1135-ND 13.29 12.21 10.85 | PXO744/S. 
Description Part No. 1 25 50 _| Part No. 9 9.6 Crimp 708-1136-ND 8.56 7.86 6.98 | PX0727/S 
Contacts / Sealing Caps / Tools 12 11.4 | Crimp/Solder | 708-1137-NDt 1149 1067 9.43 | PXO796/S 
Crimp Sockets, 8A 20-24AWG, 2-3 Position] 708-1086-ND¥ 10.44 9.59 8.53 ]SA3349 25 96 _|_Crimp/Solder _|ROBaiteSNE = oisen — > 10,00 SAA EXOBEES 
Crimp Sockets, 5A 22~26AWG, 4~8 Position | 708-1088-ND+ 962 884 7.85 | SA3347 Low Profile Box Mount Connectors with Pin Contacts 
Crimp Sockets, 1A 24~28AWG, 10~12 Position | 708-1147-ND+ 6.91 6.35 _5.64 | SA3179 2 11.0 Screw 708-1139-ND 10.34 919 841 | PXO764/P 
Crimp Pins, 8A 20-24AWG, 2~3 Position 708-1087-ND+ 7.64. 7.02 6.24 | SA3350 4 3 143 Screw 708-1140-ND 10.34 9.20 8.42 | PX0765/P 
Crimp Pins, 5A 22~26AWG, 4~8 Position 708-1089-ND+ 6.04 5.55 4.93 | SA3348 6 118 Screw 708-1141-ND 11.40 10.15 9.30 | PXO767/P 
Crimp Pins, 1A 24~-28AWG, 10-12 Position _| 708-1090-ND 4.66 4.28 3.80 | SA3180 9 19.8 Crimp 708-1142-ND 12.42 11.41 10.14 | PXO769/P 
Solder Sockets, 8A, 20-24AWG, 2~3 Position | 708-1091-ND 70.44 9.59 8.53 | SA3349/1 + Contacts not included — Order separately 
Solder Sockets, 5A, 22~26AWG, 4~8 Position | 708-1093-ND$ 9.62 884 7.85 | SA3347/1 + Sold in packs of 10: 1=10pes, 25=250pes, 50-500pes (Continued) 
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BULGIN 


RokS 
Standard Buccaneer® Connectors (cont) [Om] 
No. of Dim.A Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions | (mm) Termination Part No. tl 25 50 Part No. 
Low Profile Box Mount Connectors with Socket Contacts 
2 19.0 Screw 708-1143-ND 11.56 10.28 9.40 PX0764/S 
4 3 21.95 Screw 708-1144-ND 12.32 10.97 10.04 PX0765/S 
6 14.95 Screw 708-1145-ND 14.16 1261 11.53 PX0767/S 
9 9.6 Crimp 708-1146-ND 12.42 11.41 10.14 PX0769/S 
Rear Panel Mount Connectors with Pin Contacts 
3 PCB 708-1164-ND 11.91 11.06 9.78 PX0707/P/03 
6 PCB 708-1165-ND 14.38 13.35 11.81 PX0707/P/06 
5 9 - PCB 708-1166-ND 17.09 15.87 14.04 PX0707/P/09 
12 PCB 708-1167-ND 18.89 17.54 15.51 PX0707/P/12 
25 PCB 708-1168-ND 28.81 26.76 23.67 PX0707/P/25 
Rear Panel Mount Connectors with Socket Contacts 
3 PCB 708-1169-ND 15.10 14.03 12.41 PX0707/S/03 
6 PCB 708-1170-ND 19.79 18.38 16.26 PX0707/S/06 
i) 9 =- PCB 708-1171-ND 21.60 20.05 17.74 PX0707/S/09 
12 PCB 708-1172-ND 23.40 21.73 19.23 PX0707/S/12 
25 PCB 708-1173-ND 33.33 30.95 27.38 PX0707/S/25 
Bulkhead Connectors with Socket Contacts 
2 Screw 708-1174-ND 11.80 1050 9.15 PX0757/S 
6 3 =_ Screw 708-1175-ND 12.64 11.25 9.97 PX0756/S 
6 Screw 708-1176-ND 14.52 12.92 11.25 PX0758/S 
Digi-Key Price Each Bulgin 
Description Part No. il 25 50 Part No. 
Contacts, Sealing Caps and Tools 
Crimp Sockets, 5A 22~26AWG, 12 Position | 708-1088-ND+ 9.62 884 7.85 SA3347 
Crimp Sockets, 5A, 24~28AWG, 25 Position_| 708-1147-ND$ 6.91 6.35 5.64 SA3179 
Crimp Pins, 5A 22~26AWG, 12 Position 708-1089-NDt 6.04 6.55 4.93 SA3348 
Crimp Pins, 1A 24~28AWG, 25 Position 708-1090-ND$ 4.66 4.28 3.80 SA3180 
Solder Sockets, 5A, 22~26AWG, 12 Position | 708-1093-ND+ 9.62 8.84 = 7.85 SA3347/1 
Solder Sockets, 1A, 24~28AWG, 25 Position | 708-1095-ND$ 6.91 6.35 5.64 SA3179/1 
Solder Pins, 5A, 22~26AWG, 12 Position 708-1094-ND$ 6.04 5.55 = 4.93 SA3348/1 
Solder Pins, 1A, 24~28AWG, 25 Position 708-1096-ND$ 4.66 4.28 3.80 SA3180/1 
Cable Joiner for 6mm~8mm diameter cables | 708-1177-ND 10.43 9.58 8.52 PX0777 
Sealing Cap for Flex Cable Connectors 708-1178-ND 1.48 1.36 1.21 PX0734 
Sealing Cap for PCB and Rear Panel 
Mount Connectors 708-1179-ND 1.90 1.69 1.48 PX0711 
Sealing Cap for In-Line Flex, Front Panel, 
Bulkhead and Box Mount Connectors 708-1180-ND 1.14 1.04 93 PX0733 
Hand Crimp Tool, 9 Position 708-1181-ND 151.17 — — 13826 
Hand Crimp Tool, 25 Position 708-1182-ND 384.10 _ - 13170 
Insertion/Extraction Tool for 1A Contacts 708-1183-ND 7.91 _ _ 13027 
Insertion/Extraction Tool for 5A Contacts 708-1101-ND 7.91 _ = 13027/1 
Crimp Positioner Tool for 5A Contacts 708-1105-ND 115.71 = —_ 14025/5AMP 
Crimp Tool for use with Positioners 708-1103-ND 702.19 - - 14025 
t Contacts not included — Order separately + Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pcs, 50=500pcs 
900 Series Buccaneer® Connectors RoHS 


Features: * Dust and waterproof to IP68 when mated « Field Termination — Screw terminations 
+ Positive locating keyways »* Easy assembly — No special tools required » Fits 18mm ~ 15mm 
cables Electrical Specifications: Contact Resistance: <10m0 (initial) * Insulation Resistance: 


>105MO @ 500VDC « Dielectric Strength: 2.2kVAC minimum * AC Breakdown voltage: 6kV 


WE & 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Material Specifications: * Body Mouldings: Polyamide * Flammability 
Rating: UL94V-0 * UV Resistance: To EN50021: 1999 * Contacts: Machined solid brass, Nickel plated » O-Rings: Nitrile 
* Panel Sealing Gasket: Silicone rubber 


No. of Dim. A| Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions | (mm) | Part No. il 25 50 Part No. 
2 127 | 708-1202-ND 23.79 21.84 19.42 | PX0921/05/S 
7 146 | 708-1203-NDt 37.33 34.29 30.48 | PXA921/07/S 
Jam Nut Connectors with Pins 
2 708-1204-ND 12.51 11.49 10.21 | PX0931/02/P 
3 708-1205-ND 14.74 13.53 12.03 | PX0931/03/P 
3 4 _ 708-1206-ND 16.86 15.49 13.77 | PX0931/04/P 
§ 708-1207-ND 19.09 17.53 15.58 | PX0931/05/P 
EA 708-1208-ND 29.42 27.02 24.02 | PX0931/07/P 
Jam Nut Connectors with Sockets 
2 708-1209-ND 13.65 12.53 11.14 | PX0931/02/S 
3 708-1210-ND 16.27 14.94 13.28 | PX0931/03/S 
3 4 = 708-1211-ND 18.89 17.35 15.42 | PX0931/04/S 
5 708-1212-ND 21.56 19.80 17.60 | PX0931/05/S 
v 708-1213-ND 32.39 29.75 26.44 | PX0931/07/S 
Box Mount Connectors with Pins 
2 708-1214-ND 23.14 21.25 18.89 | PX0941/02/P 
3 708-1215-ND 25.32 23.25 20.67 | PX0941/03/P 
4 4 = 708-1216-ND 27.54 25.30 22.48 | PX0941/04/P 
to] 708-1217-ND 29.67 27.25 24.22 | PX0941/05/P 
7 708-1218-ND 39.81 36.56 32.50 | PX0941/07/P 
Box Mount Connectors with Sockets 
2 708-1219-ND 24.23 22.25 19.78 | PX0941/02/S 
3 708-1220-ND 26.85 24.66 21.92 | PX0941/03/S 
4 4 = 708-1221-ND 29.52 27.11 24.10 | PX0941/04/S 
§ 708-1222-ND 32.14 29.52 26.24 | PX0941/05/S 
7 708-1223-ND 43.02 39.51 35.12 | PX0941/07/S 
t+ Fits Larger Cables, 20mm ~ 22mm 
Accessories 
Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Description Part No. 50 | Part No. 
5 Bulkhead Adapter for use with 

Flange Mount Connectors... -| 708-1224-ND 20.18 18.53 16.47 | PX0950 
Sealing Cap for PX0911 and PX. .-| 708-1225-ND 3.02 2.77 2.46 | PX0960 
Sealing Cap for PX0921, PXA921, PX0931, and PX0941..... 708-1226-ND 5.54 5.09 4.52 | PX0970 

___| Cable Glands for PX0911 and PX0921, 1 each of 
11-13, 9~11 and 7~9mm Diameter. ............... 708-1227-ND 2.23 2.04 1.82 | PX0980 

Cable Glands for PXA911 and PXA921, 1 each of 
18~20, 16~18, 14~16mm Diameter. ..............0000. 708-1228-ND 2.23 2.04 1.82 | PXA980 


Mini Buccaneer® Connectors 


W 


Features: * Water and dustproof to IP68 when mated « Positive locating keyways * Flammability: UL94V-0 Electrical 
Specifications: * Current Rating: Solder/Crimp Terminals: 5A/380VAC 3,8 position; Screw Terminals: 10A/250VAC 2,3 
position; 6A/250VAC 4 position; 3A/250VAC 6 position * Contact Resistance: <5m0 « Insulation Resistance: >1086M0 @ 
500VDC * Voltage Proof: 2kV @ 50Hz * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C Material Specifications: * Body 
Moulding: Polyamide * Inserts: Polyamide » Contacts: Solder/Crimp Terminals: Copper alloy, Gold plated 0.1m on 


nickel; Screw Terminals: Brass, Nickel plated * O-Rings (Solder/Crimp Terminals): Nitrile monies 
Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. il 25 50 Part No. 
Cable Connectors — Fits 5mm ~ 7mm Cable, Inserts Sold Separately 
1 | Flex Connector - | 708-1238-ND 4.85 4.28 3.96 | PX0800 
2 | In-Line Flex Connector 708-1239-ND 4.45 3.95 3.67 | PX0801 
3 | Panel Mount Connector . 708-1240-ND 4.14 3.68 3.34 | PX0802 
4 | Right Angle Panel Mount Connector.. - | 708-1241-ND. 4.45 3.95 3.59 | PX0803 
5 Panel Mount Connector, with Sealing 
and Retaining Clip ........0...... ee 708-1242-ND 4.45 3.95 3.59 | PX0805 
Inserts, Contacts, Sealing Caps, Tools 
2 Position Screw Terminal Socket Insert. . - | 708-1243-ND 4.80 441 3.92 ] SA3319 
na | BY riage, Rime) | | iene Sesion mes ae 
“ ma S ‘osition Screw Terminal Socket Inse -1245- x ; £ 
Rigas inositionss/ai( mim) inartiNo: p25) 0s RartiNo} 6 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1246-ND 959 881 783 | SA3244 
Plug Connectors with Pins 2 Position Screw Terminal Pin Insert. 708-1247-ND 6.23 5.72 5.09 | SA3320 
2 127 | 708-1184-ND 19.14 17.57 15.62) PX0911/02/P 3 Position Screw Terminal Pin Insert. 708-1248-ND 5.04 4.63 4.12 | SA3230 
3 127 | 708-1185-ND 21.31 19.57 17.40) PX0911/03/P 4 Position Screw Terminal Pin Insert. 708-1249-ND 6.33 5.81 5.17 | SA3241 
1 4 127 | 708-1186-ND 23.44 21.53 19.13 | PX0911/04/P 6 Position Screw Terminal Pin Insert... 708-1250-ND 7.02 6.45 5.73 | SA3243 
5 127 | 708-1187-ND 25.66 23.57 20.95 | PX0911/05/P 3 Position Pin Carrier Insert, Solder Black 708-1254-ND 76 70 62 | 127347371 
7 146__ | 708-1188-NDt 39.31 36.10 32.09 _| PXA911/07/P 3 Position Socket Carrier Insert, Solder Bla 708-1255-ND 85 78 .69 | 12735/3/1 
Plug Connectors with Sockets 8 Position Pin Carrier Insert, Solder Black ... 708-1252-ND 76 70 62 | 12734/1 
2 127 | 708-1189-ND 20.23 18.57 16.51 | PX0911/02/S 8 Position Socket Carrier Insert, Solder Blac! 708-1253-ND 85 78 69 | 12735/1 
3 127 | 708-1190-ND 22.85 20.98 18.65 | PX0911/03/S 3 Position Pin Carrier Insert, Crimp Grey. . 708-1257-ND. 716 70 62 | 12734/3 
1 4 127 | 708-1191-ND 25.52 23.43 20.83 | PX0911/04/S 3 Position Socket Carrier Insert, Crimp Grey. 708-1258-ND. 85 78 69 | 12735/3 
5 127 | 708-1192-ND 28.14 25.84 22.97 | PX0911/05/S 8 Position Pin Carrier Insert, Crimp Grey. .. | 708-1251-ND 76 70 62 | 12734 
7 146 | 708-1193-NDt 42.28 38.83 34.51 | PXA911/07/S 8 Position Socket Carrier Insert, Crimp Grey. - | 708-1256-ND. 85 78 69 | 12735 
Receptacles with Pins Crimp Pins .... 708-1264-ND$ 2.13 1.95 1.74 | SA3148 
2 127] 708-1194-ND 14.79 13.58 12.07 |Px0921/02/P Crimp Sockets. 708-1265-ND$ 3.71 3.41 3.03 | SA3149 
3 127 | 708-1195-ND 16.96 15.58 13.85 |PX0921/03/P Solder Pins... 708-1259-ND$ 2.13 1.95 1.74 | SA3148/1 
2 4 127 | 708-1196-ND 19.14 17.57 15.62 | PxX0921/04/P Solder Sockets sosttns 708-1260-ND+ 3.71 3.41 3.03 | SA3149/1 
5 127 | 708-1197-ND 21.31 19.57 17.40 | Px0921/05/P Polarizing/Blanking Pins. 708-1261-ND$ 1.04 95 85 | SA3147 
7 146 | 708-1198-NDt+ 34.37 31.56 28.06 |PXA921/07/P Sealing Cap, Fits PX0801, 02, 03, 05. .. | 708-1266-ND 1.48 1.36 1.21 | PX0810 
seaccerai Bee cmc eis — ja 18 121 
2 127 [708-1199-ND 15.87 1458 12.96] PX0921/02/S TEESE TON) 20%: Perel : i — 
2 3 127 | 708-1200-ND 18.49 16.98 15.10 | PX0921/03/S, Hand Crimping Tool 708-1263-ND 395.60 = — _| SA2800 
4 127 | 708-1201-ND 21.16 19.44 17.28 | PX0921/04/S $ Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pcs, 50=500pcs 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


& 
EMERSON. Plugs and Jacks 


Johnson: 


Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | PartNo. 
Tip Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J330-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1041-001 
Red J124-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80] 105-1042-001 
1 Black J125-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1043-001 
Green J331-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80] 105-1044-001 
Yellow J333-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1047-001 
Horizontal Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 

White J108-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60| 105-0751-001 
Red J109-ND* A6 4.06 32.11 67.60 126.75  236.60| 105-0752-001 
Black J110-ND* 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60| 105-0753-001 
Green J111-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60| 105-0754-001 
2 | Orange J112-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75  236.60| 105-0756-001 
Yellow J113-ND AB 406 32.11 67.60 126.75  236.60| 105-0757-001 
Brown J114-ND 46 4.06 = 32.11 67.60 126.75 236.60| 105-0758-001 
Blue J115-ND 46 4.06 = 32.11 67.60 126.75 236.60| 105-0760-001 
Violet J116-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75  236.60| 105-0762-001 

Horizontal Insulated Miniature Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J575-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1101-001 
Red J576-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1102-001 
3 | Black J577-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1103-001 
Green J578-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1104-001 
Yellow J579-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00) 105-1107-001 
Blue J580-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00] 105-1110-001 

Vertical Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J119-ND 69 614 48.64 10240 192.00 358.40] 105-0851-001 
Red J120-ND 69 614 48.64 10240 192.00 358.40} 105-0852-001 
4 | Black J121-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 358.40] 105-0853-001 
Green J122-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 358.40] 105-0854-001 
Yellow J123-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 358.40] 105-0857-001 
Blue J312-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 358.40] 105-0860-001 
Vertical Insulated Formed Contact Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J581-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25  323.40| 105-2201-201 
Red J582-ND 62 5.54 = 43.89 92.40 173.25  323.40| 105-2202-201 
5 | Black J583-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25  323.40| 105-2203-201 
Green J584-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25  323.40| 105-2204-201 
Yellow J585-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40 | 105-2207-201 
Shielded Test Jack - Horizontal 
6 Tin J463-ND 497 4414 349.41 735.60 1379.25 2574.60) 129-0701-301 
Gold J571-ND 7.13 62.56 460.95 987.75 1646.25 — | 129-0701-302 
Shielded Test Jack - Vertical 
7 Tin J462-ND 5.39 47.90 379.24 798.40 1497.00 2794.40) 129-0701-201 
Gold J570-ND 5.70 50.02 368.55 789.75 1316.25 — | 129-0701-202 
Tip Jacks - Insulated Deluxe: 2.00mm 
White J105-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60] 105-0601-001 
Red J106-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60] 105-0602-001 
g | Black J107-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60] 105-0603-001 
Green J337-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60] 105-0604-001 
Yellow J338-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0607-001 
Blue J339-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60 | 105-0610-001 
Tip Jacks - Insulated Standard Type: 2.00mm 
White J320-ND 77 6.84 = 54.15 114.00 213.75 = 399.00} 105-0801-001 
Red J117-ND* 77 6.84 =54.15 114.00 213.75 399.00} 105-0802-001 
g | Black J118-ND* 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00] 105-0803-001 
Green J321-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00] 105-0804-001 
Yellow J323-ND 77 6.84 5415 114.00 213.75 399.00] 105-0807-001 
Blue J325-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00 | _105-0810-001 
Tip Jacks with Sleeve Assembly: 2.00mm 

10 Red J451-ND 1.59 1411 111.72 235.20 441.00 823.20) 105-0702-001 
Black J452-ND 1.59 1411 111.72 235.20 441.00 823.20) 105-0703-001 


Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
Tip Plugs - Insulated Solderless Type: 2.00mm 

White J300-ND 93 823 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0301-001 

Red J103-ND* 93 823 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0302-001 

11 | Black J104-ND* 93 823 6517 137.20 257.25 480.20 | 105-0303-001 

Green J301-ND 93 823 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0304-001 

Blue J305-ND. 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0310-001 

Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type: 2.00mm 
12 _| Red J454-ND 219 19.44 153.90 324.00 607.50 1134.00 | 105-1202-001 
Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type: 2.64mm 

43 | Red J457-ND 1.84 16.34 12939 272.40 510.75 953.40 | 108-1002-001 

Black J458-ND 1.84 16.34 129.39 272.40 510.75 953.40 | 108-1003-001 
Banana Jack - for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 

14 - J147-ND* 1.48 13.13 103.93 218.80 410.25 765.80 | 108-0740-001 

Uninsulated w/Knurled Thumb Nut for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
15 = J587-ND 2.85 25.32 200.45 422.00 791.25 1477.00 | 111-2223-001 
Binding Posts - Insulated Standard: 4.44mm 

White J370-ND 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0101-001 

Red J164-ND* 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0102-001 

16 | Black J165-ND* 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0103-001 

Green J371-ND 259 22.99 182.02 383.20 71850 1341.20 | 111-0104-001 

Yellow J372-ND 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0107-001 

Banana Jacks - Insulated Solder Terminal: 4.44mm 

White J150-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0901-001 

Red J151-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0902-001 

Black J152-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0903-001 

Green J153-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0904-001 

17 Orange J356-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0906-001 

Yellow J154-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0907-001 

Brown J357-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0908-001 

Blue J155-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0910-001 

Violet J358-ND 66 583 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0912-001 

Gray J359-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0913-001 

Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud: 4.23mm 

18 - J148-ND 1.56 13.90 110.01 231.60 434.25 810.60 | 108-0750-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type: 4.23mm 

19 _ J149-ND_ 1.34 11.95 94.62 199.20 373.50 697.20 | 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle: 4.23mm 

White J144-ND* 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0301-001 

Red J145-ND* 1.250 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0302-001 

Black J146-ND* 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0303-001 

Green J340-ND 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0304-001 

99 | Orange J341-ND 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0306-001 

Yellow J342-ND 1.250 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0307-001 

Brown J343-ND 1.250 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0308-001 

Blue J344-ND 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0310-001 

Violet J345-ND 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0312-001 

Gray J346-ND 1.25 11.11 87.97 185.20 347.25 —648.20 | 108-0313-001 

Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud: 4.23mm 
a Red J156-ND 251 22.32 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1722-101 
Black J157-ND 2.51 22.32 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1723-101 
Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless: 4.23mm 
a Red J158-ND 191 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1722-103 
Black J159-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1723-103 
Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type: 4.23mm 

White J459-ND 2.08 1848 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1081-001 

22 | Red J460-ND 2.08 1848 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1082-001 

Black J461-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1083-001 


J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access...................4. $76.95 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Micro Circular 
Metal Shell Connectors 


Small, rugged circular connector 

Applications: * Medical * Industrial * Military * Aerospace 
Features: * High cycle life spring probe and pad contact interface * High density for 
limited space applications * Precision, screw machine contacts 

Electrical: * Current Carrying Capacity: 1A * Operating Voltage: 200VAC maximum 
Mechanical: * Environmental sealing: IP 67 - water immersion, 1M for 30 minutes 
Wire size: 24-30 AWG * Maximum Operating Temperature: 392°F (200°C) 


No. of| Shell} Contact | Dimensions - Inch (mm)| Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size System A B Part No. i 100 1,000 | PartNo. 
Plug Assembly 

4 | 7 | M11] Spring Probe = = A30545-ND 40.59 29.11 24.75 | 1738548-1 
7 | M11 Pin - - A30547-ND@ 35.53 25.48 21.67 | 1738541-1 

9 | 19 | M14 | Spring Probe _ = A30546-ND 58.34 41.84 35.58 | 1738552-1 
19 | M14 Pin = - A30548-ND@ 98.01 70.29 59.77 | 1738550-1 

Rear Panel Mount Receptacle Assembly 

3) 2 M17 ] Spring Probe = = A30551-ND@® 26.63 19.10 16.24 | 1604750-1 
7 | Mi Socket _ _ A30543-ND 25.38 18.20 15.48 | 1738547-1 

4 19 | M14 | Spring Probe = - A30542-ND@ 40.59 29.11 = 24.75 | 1738553-1 
19 | M14 Socket _ - A30544-ND 36.78 26.38 22.43 | 1738551-1 

Overmold Adapter — RoHS Compliant 

5 | — | Mit = -326 (8.29) | .295 (7.5) | A30549-ND 11.07 7.94 6.75 | 1604366-4 

— | M4 - 424 (10.76) | 385 (9.8) | A30550-ND 12.30 8.82 7.50 | 1604366-3 
Accessories — RoHS Compliant 

Jam Nut, Shell Size M11, (sold separately)................. A29974-ND 2.48 1.78 1.52 | 1604197-1 

Rear Panel Seal, M11 (sold separately) ... | A29978-ND 94 68 58 | 1445420-3 

Jam Nut, M14, (sold separately)... A30554-ND 10.15 = 7.28 6.19 | 811277-3 

Rear Panel Seal, M14 A30552-ND TAS 83 70 | 1445420-5 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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eee Water roof Circu lar No. of Dim. A | Digi-Key Price Each JAE 
AE p Fig. Positions (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
oJ Connectors - JB5 Series Socket Housings 
— 2 12 29.1 670-1684-ND 5.80 3.70 3.38 MX23A12SF1 
Features: * Waterproof/Dustproof of protection class IP68 prevents penetration of water, oil and dust * Waterproof 26 46.6 870-1687-ND 8.15 5.55 4.89 MX23A26SF1 
Receptacle itself * Push-pull mating structure enables easy one-handed insertion and removal «Metal outer parts and Front Caps 
ground terminal installed in receptacle ensure shield effect Specifications: * Rated Current: 3 position = 3A per contact; 12 21.7 670-1685-ND 2.00 1.14 1.00 MX23A12XF1 
4 ~ 8 position = 2A per contact * Rated Voltage: 200 VAC r.m.s. Dielectric Withstanding Voltage: 750 VAC r.m.s per 3 26 38.9 670-1688-ND 2.87 1.64 1.44 | MX23A26XF1 
minute * Insulation Resistance: 1000 MQ * Contact Resistance: 50mQ maximum « Operating Temperature: -55°C ~ 85°C Socket Contacts 
Applicable Wire Size: 22 ~ 28 AWG » Waterproof: IP68 Protection Level Dimenstuns in mai — = 670-1682-1-NDt rr 19 18 M23805K351 
mi = = 670-1682-2-ND+ 208.00/5,000 M23S05K351 
Tools 
Hand Crimp Tool 670-1679-ND 2218.87 _ — CT160-3B-MX23 
Extraction Tool 670-1680-ND 284.75 _ _ ET-MX23 
Connector Dummy Pin 670-1681-ND 42 _ _ M120-55780 
+ Cut Tape Pricing + Tape and Reel 
No. of Digi-Key Price Each JAE ‘ 
Fig. Positions Part No. 1 25 100 Part No. v 
bea ES nes NEW! MX36 Series 
3 670-1028-ND 21.18 15.89 14.83 | JB5CSO3ALO0N ; ; F : . 
4 670-1030-ND 21.18 15.89 14.83 | JBSCSO4AMOON Small size, waterproof type connector developed for car air bags Features: * Small size, highly reliable, waterproof con- 
1 5 670-1032-ND 29.99 16.67 15.56 | JBSCSOSAMOON nector orginally developed for car air bags * Grommet type waterproof of cable leading part Specifications: » Contact 
6 670-1034-ND 93.02 17.27 16.12 | JBSCSOBANOON pitch: 2.5mm * Dielectric withstanding voltage: 1000 VACr.m.s. (1 minute) * Operating temperature range: -40°C ~ 105°C 
8 670-1036-ND. 26.12 19.59 18.29 | JBSCSO8AN00 + Applicable cable: AVSS 0.5, AVSSC 0.5f, AVSSX 0.5f, TVSSX 0.5f 
Jam Nut Receptacle - Solder Cup 
3 670-1029-ND 21.18 15.89 14.83 | JB5CSO3FLOON Fig. 1 
4 670-1031-ND 21.18 15.89 14.83 | JB5CSO4FIMOON 9- 
Fi 5 670-1033-ND 22.22 16.67 15.56 | JBSCSO5FIMOON 
6 670-1035-ND 23.02 17.27 16.12 | JBSCSO6FNOON 
8 670-1037-ND 26.12 19.59 18.29 | JB5CSO8FNO0 
8 670-1045-ND 33.44 25.08 23.41 JB5CTO8XN0010 
Plug - Solder Cup 
3 670-1038-ND 34.06 25.55 23.85 | JB5DSO3ML11N 
4 670-1039-ND 34.06 25.55 23.85 | JB5DSO04MM11N — - 
9 5 670-1040-ND 35.00 26.25 24.50 | JB5DSOSMM11N ; No. of Digi-Key Price Each JAE 
6 670-1041-ND 37.24 27.93 26.07 | JB5DSO6MN11N Fig. Positions Part No. 4 25 100 | Part No. 
8 670-1042-ND 38.52 30.19 29.15 | JB5DSO8MN11 Pin Housings 
8 670-1046-ND 63.84 52.90 48.52 | JBSDTO8YN1210 2 670-1693-ND 2.31 1.32 1.16 | MX36002PQ3 
Cable Receptacle 1 4 670-1695-ND 3.19 1.82 1.60 | MX36004PQ3 
3 4 670-1043-ND 39.00 30.57 29.52 | JBSHSO4FM11N Socket Housings 
8 670-1044-ND 45.77 35.88 34.64 | JBSHSO8FN11 2 670-1694-ND 2.66 152 1.33 | Mx36002S03 
2 4 670-1696-ND 2.66 1.52 1.33 | MX36004SQ3 
Front Cap 
' * 3 _ 670-1697-ND 55 .28 .22 | MX36004XF3 
Pin Contacts 
NEW! MX1 9 Series 670-1691-1-NDt 50 23 18 =| M36P08K4Q3 
fn , ; ; = = 670-1691 -2-ND¢ 960.60/8,000 M36P08K403 
Features: * Cable-to-cable (Relay) application * Compact, Waterproof * Mechanical lock system enabling complete mating Socket Contacts 
with a click * Withstands vibration and tension » Terminals have a two-plate spring mechanism with long beam length, 670-1692-1-NDT 50 23 18 | M36S08K403 
which results in a low force insertion and stress dispersion Specifications: * Contact Pitch: 2.5mm * Rated Current: 5A = = 670-1692-2-ND+ i 960.60/8, 000 . M36S08K403 
* Dielectric withstanding voltage: 1000 VACr.m.s. (1minute) * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C * Waterproof: Tools - - 
Compliant with JIS D0203 S1 » Applicable wire size (cable type): CAVS: 0.3 ~ 0.5 mm2, AVSS: 0.5 mm2 Hand Crimp Tool 670-1689-ND 2445.59 01160-3-MX36 
Extraction Tool 670-1690-ND 239.33 ET-MX36-1 


t Cut Tape Pricing +$Tape and Reel 


Waterproof, Miniature Connectors 
JN1 and JN2 Series 
7 No. of Digi-Key Price Each JAE JN1 Series (4 Pos): Specifications: » Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC « Withstanding 
Fig. Positions Part No. 1 25 100 Part No. Voltage: 2000VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC500V energized) * Waterproof: IP67 
Pin Housings © Operating Temperature: -20°C ~ 125°C JN1 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size 
Dp 670-1673-ND 1.08 61 50 MX19002P51 contact) »* Rated Voltage: 200VAC * Withstanding Voltage: 900VAC per minute » Insulation Resistance: Minimum 
1 4 670-1675-ND 1.32 75 62 MX19004P51 1000MQ (DC500V energized) »* Waterproof: IP67 * Operating Temperature: -20°C ~ 125°C JN2 Series (4 Pos): 
Socket Housings Specifications: * Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding Voltage: 2000VAC 
7) 6701674-ND 176 99 32 ix19002551 per minute « Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC500V energized) * Waterproof: IP67 * Operating Temperature: 
2 4 670-1676-ND 179 102 90 MX19004851 -20°C ~ 125°C JN2 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size contact) * Rated Voltage: 
— = = S 200VAC *Withstanding Voltage: 900VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC 500V energized) 
Pin Contacts + Waterproof: IP67 * Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 
670-1677-1-NDt 21 09 08 MX19P10K451 
i ~~ 670-1677-2-ND$ 410.56/10,000 MX19P10K451 
Socket Contacts 
= = 670-1678-1-NDt 13 06 05 MX19S10K451 
670-1678-2-ND+ 314.94/10,000 MX19S10K451 
Tools 
Extraction Tool for MX19 Series} _670-1672-ND 258.48 = = ET-MX19 
t Cut Tape + Tape and Reel 
N W v i No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
E = MX23A Series Fig. | Positions A Part No. 1 25 100 Part No. 
The MX23A connector can be used for wide range water proof equipment including automobiles, motorcycles and so on. Phig, ‘Female — Solder Type 
This connector has high environmental capability with waterproof structure by sealing in its mating area and by grommet 670-1057-ND 11.43 8.13 7.37 | JNIDSO4FK1 
in its wire crimping area for full protection against water. Reverse type pin connector (with pins facing up) is also available 4 _ _ 670-1058-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIDSO4FK2 
in consideration of mounting space Features: * Low profiled type with board mounting height of 18.3 mm and socket { 670-1059-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIDSO4FK2X 
connector height of 22.2mm maximum * Double fin structure is adopted for high reliablity socket contact and a large 670-1072-ND 16.83 11.97 10.85 | JN2DSO4FK1-R 
chamfer is prepared in the front-edge side to prevent grommet from damage Full water proof grommet is used for socket 4 = _ 670-1073-ND 16.83 11.97 40.85 | JN2DSO4FK2-R 
contact crimping area in order to reduce size * Water protection seal ring is used in connectors mating area Specifica- 670-1074-ND 14.92 10.61 962 | JN2DSO4EKOX-R 
tions: « Contact pitch: 2.5mm « Rated Current: 3A « Dielectric withstanding voltage: 1000 VACr.m.s. (1 minute) * Operating = = = 
temperature range: -40°C ~ 125°C » Applicable wire size (cable type): AVSS, AVS (partially): 0.5 ~ 1.25mm2 670-1062-ND 11.43 8.13 7.37 | JNIFSO4FK1 
9 4 _- _— 670-1063-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIFSO4FK2 
670-1064-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIFSO4FK2X 
4 _- _— 670-1077-ND 16.83 11.97 10.85 | JN2FSO4FK2-R 
Plug, Female — Crimp Type — Contacts Sold Separately 
10 = _ 670-1060-ND 12.35 7.91 7.41 | JNIDS10SL1 
1 670-1061-ND 12.35 7.91 7.41 | JNIDS10SL2 
10 =. _ 670-1075-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2DS10SL1-R 
NR TL om SUEDIET TLE 670-1076-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2DS10SL2-R 
, pa ee ae ree irae 670-1065-ND 12.35 7.91 7.41 | JNIFS10SL1 
Fig. Positions (mm) Part No. 1 25 100 Part No. F 10 = = 670-1066-ND 12.35 791 7AM JNIFS10SL2 
Pin Headers 4p _ _ 670-1078-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2FS10SL1-R 
1 12 30.5 670-1683-ND 5.95 4.05 3.57 MX23A12NF1 670-1079-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2FS10SL2-R 
26 48 670-1686-ND 8.50 5.78 5.10 MX23A26NF1 *Panel Mount +PCB Type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Waterproof, Miniature Connectors 
JN1 and JN2 Series (Cont) 


Se 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Relay Receptacle, Male — Crimp Type — Contacts Sold Separately 
3 10 as = 670-1067-ND 12.96 9.22 8.36 | JNTHS1OPL2 
670-1068-ND= 13.86 9.86 8.94 | JNIKS10PL1 
Panel Mount Receptacle, Male — Solder Type 
4 25.4 25.4 670-1053-ND 7.20 4.08 3.84 | JNIASO4MK1 
4 25.4 25.4 670-1054-ND 8.85 6.02 5.31 | JNTASO4MK2 
10 23.4 23.4 670-1055-ND 6.53 4.44 3.92 | JNIASTOML2 
4 4 25.4 25.4 670-1069-ND 12.78 9.09 8.24 | JN2ASO04MK2-R 
10 23.4 23.4 670-1070-ND 30.40 22.80 21.28 | JN2AS1OML2-R 
10 20.0 39.0 670-1056-NDt 5.01 2.93 2.68 | JNIAS1OUL1 
10 20.0 39.0 670-1071-NDt 9.35 6.36 5.61 | JN2AS10UL1-R 
* Panel Mount + PCB Type 
Contacts/Tools 
Wire Digi-Key Price Each JAE 
Description Size Part No. il 25 100 | Part No. 
Connecting Pin, 94 25 670-1047-1-NDt AT 25 .21 | JN1-22-22P-10000 
Gold Crimp AWG 670-1047-2-ND$ 1290.65/10,000 JN1-22-22P-10000 
670-1048-ND 50 25 .20 | JN1-22-22P-PKG100 
‘ 670-1049-1-ND- 4 24 19 | JN1-22-22S-10000 
alia Socket, awe, | 670-1 040 2NDE 1218.00/10,000 ‘| JN1-22-225-10000 
670-1050-ND 51 26 .21 | JN1-22-22S-PKG100 
j 670-1051-1-ND: A4 24 -19 | JN1-22-26S-10000 
bare Socket, eae 670-1 Os1-2NDE 1218.00/10,000 | JN1-22-26S-10000 
670-1052-ND 51 26 .21 | JN1-22-26S-PKG100 
Crimp Tool 22 ~ 28 AWG _ 670-1183-ND 1125.42 _ — | 0T150-2-JN1-B 
Crimp Tool 20 ~ 25 AWG _- 670-1184-ND 957.55 _ — | CT150-2-JN1-D 
Crimp Tool 21 ~ 25 AWG =— 670-1185-ND 860.17 _— — | 0T150-2-JN1-E 


+ Cut Tape Pricing + Tape and Reel 


Miniature Circular Connectors 
SRCN Series 


Features: Product approved by UL standard: File No. E-67741(s) 


Specifications: * Current Rating: 5A maximum for #20 contact, 10A maximum for #16 contact * Operating Voltage: 250 
VACr.m.s. maximum, 350 VDC maximum »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 1000 
VACr.m.s per minute Insulation Resistance: 1000MQ minimum (with 500 VDC) Contact Resistance: 5mQ maximum 
Materials and Finishes: Shell, Barrel, Endbell, Coupling Nut and Clamp: Aluminum Alloy, Nickel plated (satin) 
« Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 (Green) * Contact: Copper Alloy, Silver Plated * Retaining Ring: Copper Alloy, Nickel 
Plated * Set Screw, Clamp Screw: Steel, Nickel Plated 


No. of Dimension (mm) | Digi-Key Price Each JAE 
Positions | Thread A B_ | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
10 M26 x1 26 32 | 670-1135-ND 6.78 4.61 4.07 | SRCN2A21-10S 
16 M26 x1 26 32 | 670-1137-ND 6.93 471 4.16 | SRCN2A21-16S 
16 M30 x 1 29 35 | 670-1138-ND 7.65 5.21 4.59 | SRCN2A25-16S 
24 M30 x 1 29 35 | 670-1140-ND 10.25 6.56 6.15 | SRCN2A25-24S 
Fig. 3 — Straight Plug with Male Pins 
3 M18 x1 85 47 | 670-1141-ND 8.83 6.01 5.30 | SRCN6A13-3P 
5 M18 x1 85 47 | 670-1143-ND 8.68 5.90 5.21 | SRCN6A13-5P 
7 M22 x1 11.5 50 | 670-1147-ND 10.40 6.66 6.24 | SRCN6A16-7P 
7 M22 x1 11.5 50 | 670-1148-ND 16.79 11.94 10.82 | SRCN6A16-7P-J2 
10 M22 x1 11.5 50__| 670-1145-ND 11.03 7.06 6.62 | SRCN6A16-10P 
10 M26 x1 14 54 | 670-1151-ND 12.05 7.72 7.23 | SRCN6A21-10P 
16 M26 x1 14 54 | 670-1153-ND 11.63 8.28 7.50 | SRCN6A21-16P 
16 M30 x 1 17 57 | 670-1157-ND 11.90 8.47 7.68 | SRCN6A25-16P 
18 M26 x1 14 54 | 670-1155-ND 12.96 9.22 8.36 | SRCN6A21-18P 
24 M30 x 1 17 57 | 670-1159-ND 13.75 9.78 8.86 | SRCN6A25-24P 
Fig. 3 — Straight Plug with Female Sockets 

3 M18 x1 85 47 | 670-1142-ND 8.98 6.11 5.39 | SRCN6A13-3S 
5 M18 x1 85 47 | 670-1144-ND 8.83 6.01 5.30 | SRCN6A13-5S 
7 M22 x1 11.5 50 | 670-1149-ND 10.73 6.87 6.44 | SRCN6A16-7S 
7 M22 x1 11.5 50 | 670-1150-ND 17.44 1240 11.24 | SRCN6A16-7S-J1 
10 M22 x1 11.5 50__| 670-1146-ND 11.33 7.25 6.80 | SRCN6A16-10S 
10 M26 x1 14 54 | 670-1152-ND 12.48 7.99 7.49 | SRCN6A21-10S 
16 M26 x1 14 54 | 670-1154-ND 11.90 8.47 7.68 | SRCN6A21-16S 
16 M30 x 1 17 57 | 670-1158-ND 12.56 8.93 8.10 | SRCN6A25-16S 
18 M26 x1 14 54 | 670-1156-ND 13.10 9.32 8.44 | SRCN6A21-18S 
25 M30 x 1 17 57 | 670-1160-ND 14.81 10.53 9.55 | SRCN6A25-24S 


AMP Micro CPC 


Electrical: Current carrying capacity: 2-3A » Operating voltage: 250VAC minimum » Dielectric withstanding voltage: 
1500VAC minimum 


Mechanical: * 5000 minimum mating cycles (Spring probe contact system) *500 mating cycles (Screw machine pin 
and socket contacts) * Housing: Single piece design, nylon »* Environmental sealing: Splash proof IP65 * Wire size: 
24-30AWG 


Materials: * Spring probe pin: Brass, 10 pin (.25 ym) gold finish over nickel on mating end, tin-lead over nickel on solder 
cup/solder tail * Spring probe pad: Brass, 30 pin (.76 um) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine pin: 
Brass, 30 yin (.76 ym) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine socket: Brass body, beryllium copper 
clip, 30 pin (.76 jm) gold finish over nickel, clip tin-lead over nickel body Contact Type: * X = Spring Probe Contacts 
+ Y = Pin and Socket Contacts 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Fig. 1 - Plug 


Fig. 2 - Panel Mount Receptacle Fig. 3 - Free-Hanging Receptacle 


Solder Cup Shown Solder Cup Shown 
No. of | Shell | Solder|/Contact | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size | Type | Type A B C | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
Cup | X | 11.1] 13.6 |12.65 |A29954-ND® 7.15 664 5.80 | 1445322-1 
7 |m95} Cup | Y | 11.1] 13.6 |12.65) A29964-ND 6.07 5.63 4.92 | 1445642-1 
1 Cup | Y | 41.1] 13.6 |12.65|A97411-ND® 6.07 5.63 4.92 | 2-1445642-0 
No. of Dimension (mm) | Digi-Key Price Each JAE cup | xX | 15.6] 186 |12.65]Az9955-ND® 11.13 1032 9.02 |1445777-1 
Bositlons) aainnead as aes Bia Learn: 29 jm OO EartiNa: 19 M135) cus | yy | 45.6 | 186 |12.65 | A29965-ND 11.48 10.64 9.30 | 1445782-1 
Fig. 1 — Cable Connecting Receptacles with Male Pins 
3 Migx1 | 85 46 | 670-1110-ND 7485.09 4.49) SRCNIA13-3P Cup} X | 16 | — /15.45 teed OG Odo Lone 
5 Misxi | as 46 ReZOurpelnn — aay? 64d|| SRENIAISSp Cup | X | 16 | — |15.45/A33737-ND® 12.89 11.96 10.45 | 2-1445718-0 
7 mooxt | 41s 49. (erates aan ag. 56a) PSRCNTAIE TP 7 | m9s5|] Tail | x | 16 | — |15.45]A34587-ND@ 13.61 12.62 11.03 | 2-1445719-4 
10 M22x1 | 11.5 49 | 670-1114-ND 11.63 8.28 7.50 | SRCN1A16-10P Cup | Y | 16 | — /15.45)A29966-ND@ 740 6.86 6.00 / 1445721-1 
10 M26x1 | 14 53 | 670-1118-ND 9.55 6.50 5.73 | SRCN1A21-10P 2 Tail | Y__| 16 | — 1|15.45 | A29967-ND@ 6.91 6.41 5.60 | 1445720-1 
16 M26x1 | 14 53 | 670-1120-ND 12.15 8.64 7.83 | SRCN1A21-16P cup | x |20.75! — |15.45| az9960-ND 2938 27.23 23.79 | 1445759-1 
16 M30 x 1 17 56 | 670-1122-ND 11.90 7.62 7.14 | SRCN1A25-16P 19 |uias| Tal X | 20.75] — }15.45 | A34590-ND@ 28.64 26.55 23.20 | 2-1445758-1 
24 M30 x1 7 56_| 670-1124-ND 12.56 8.93 8.10 | SRCN1A25-24P “| Cup | Y  |20.75] — |15.45|A29970-ND@ 14.51 13.46 11.76 | 1445779-1 
Fig. 1 — Cable Connecting Receptacles with Female Sockets Tail Y | 20.75) — |15.45|A29971-ND@ 13.51 12.53 10.94 | 1445778-1 
3 Midxt | 85 = 46 RGZGe TENS 8.20 5.58 4.92 | SRCNIAI3-35 cup | x | 95 | — |12.25]A29958-ND 12.81 11.88 10.38 | 1445555-1 
5 MI8x1 | 85 46 | 670-1113-ND 11.03 7.06 6.62 | SRCNIA13-5S cup | xX | 95 | — |12.25/A34586-ND® 1281 11.88 10.38 | 2-1445555-1 
z M22xt ) 11.5 49° /RGZGSIMiIGaNe 10.15 6.50 6.09 | SRCNIAI6-78 7 |mos| tai | x | 95 | — |12.25)a29959-ND 13.06 12.11 10.58 | 1445323-1 
10 M22x1 | 115 49 | 670-1115-ND 12.56 8.93 810 | SRCN1A16-10S cur | vy | 95} — (1005 Iiieeeainenes Gaus “778. Sear adel 
P 
10 M26x1 | 14 53 | 670-1119-ND 12.05 7.727.283 | SRCN1A21-10S tal | vy | os | — liza iemeectmet eae gow baa qddenala 
16 M26x1 | 14 53 | 670-1121-ND 12.56 8.93 810 | SRCN1A21-16S : : ; : : 
16 M30x1 | 17 56 | 670-1123-ND 12.48 7.99 7.49 | SRCN1A25-16S 3 Cup | X | 13.5] — |12.25 | A29962-ND 39.83 36.92 32.26 | 1445757-1 
24 w30x1 | 17 56 | 670-1125-ND 13.75 9.78 8.86 | SRCN1A25-248 Cup | X | 135] — 12.25/A34589-ND® 27.08 25.10 21.93 | 2-1445757-1 
Fig. 2 — Box Mounting Receptacles with Male Pins 49 |utag| Tal] X | 135| — |12.25] azg63-nD 40.88 37.89 33.11 | 1445756-1 
3 Miext ] 20 26 | 670-1126-ND 4.35 277 2.53 | SRCN2A13-3P Tail | xX | 135] — |12.25)A34588-ND® 26.98 25.01 21.85 | 2-1445756-1 
5 M18 x1 20 26 | 670-1128-ND 4.68 2.98 2.72 | SRCN2A13-5P Cup Y 13.5 | — |12.25 | A29972-ND® 12.44 11.54 10.08 | 1445773-1 
7 M22x1 23 29 | 670-1132-ND 5.47 3.49 3.19 | SRCN2A16-7P Tail Y 13.5 | — |12.25 | A29973-ND® 10.78 10.00 8.74 | 1445772-1 
10 M22x1 | 23 29 | 670-1130-ND 6.77 419 3.94 | SRCN2A16-10P Acéeevories == Rotts Conpiiant 
10 M26x1 | 26 32__| 670-1134-ND 6.30 4.29 3.78 | SRCN2A21-10P 
16 M26x1 | 26 32 | 670-1136-ND 6.45 439 3.87 | SRCN2A21-16P Jam Nut, Shell Size M95... A29974-ND 248 230 201 | 1604197-1 
24 M30x1 | 29 35 | 670-1139-ND 9.38 6.38 5.63 | SRCN2A25-24P Jam Nut, Shell Size M13.5 . A29975-ND 1.85 171 150 |1604196-1 
Fig. 2— Box Mounting Receptacles with Female Sockets Strain Relief, Shell Size M9.5. A29976-ND 3.16 2.93 2.56 | 1604111-1 
3 M18 x1 20 96 | 670-1127-ND 451 2.87 263 | SRCN2A13-3S Strain Relief, Shell Size M13.5 A29977-ND 3.32 3.08 2.69 | 1604204-1 
5 M18x1 20 26 | 670-1129-ND 5.01 3.19 2.92 | SRCN2A13-5S Flange Seal, Shell Size M9.5 . . | A29978-ND 94 88 77 |1445420-3 
7 M22x1 | 23 29 | 670-1133-ND 5.80 3.59 3.38 | SRCN2A16-7S Flange Seal, Shell Size M13.5 ...........0.cccscecseeeees A29979-ND 94 88 77 | 1445420-1 
10 M22x1 | 23 29 | 670-1131-ND 6.78 4.61 4.07 | SRCN2A16-10S RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 407 


= Tyco Electronics AMP Miniature CPC 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 
Features: * Pre-positioned 1/4 turn coupling ring with positive lock and alignment features * Sealed to P67 Fig. 1 Plug 


Electrical: * Current carrying capacity: 5A * Operating voltage: 600VAC minimum = Dielectric withstanding voltage: =~ : 
2200VAC minimum j = 29 


Mechanical: * Wire termination - crimp 
Materials: * Housing: Thermoplastic, black 
Note: Receptacles accept pin contacts and plugs accept socket contacts 


Fig. 2— Panel Mount Receptacle Fig. 3 — Free-Hanging Receptacle 


No. of | Shell ) Dim. A} Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP No. of | Shell | Dim. A| Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size | (mm) | Range (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. | Size | (mm) | Range (mm) Part No. 1 25 50 | PartNo. 
1 ms | 1255] 89~15 A29996-ND 367 341 298 | 1445536-1 a | mi | 24 15-239 | A30011-ND 5745.32 4.65 | 1445821-3 
1 Ms | 1255| 15-239 | A29997-ND 3.67 341 2.98 | 1445536-3 2) 9 | m1) 24 89-15 A30012-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445816-1 
2 | ms | 1255] s9~15 A29998-ND 367 341 2.98 | 1445535-1 9 | mi |) 24 15-239 | A30013-ND 590 548 4.79 | 1445816-3 
2 | ms | 1255] 15-239 | aA2gg99-nD 367 341 2.98 | 1445535-3 1 | me | 44 89-15 ‘A29988-ND 396. 367 3.21 | 1445526-1 
3 | ms | 1255) 89~15 A30000-ND 367 3.41 —«-2.98 | 1445534-1 1 | me | 14 15-239 | A29989-ND 396 367 3.21 | 1445526-3 
3 | ms | 1255] 15-239 | As0001-ND 367 341 2.98 | 1445534-3 2 | M8 | 1375) .89~1.5 A29990-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445522-1 
4 Ms | 12.55 89~1.5 A30002-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445390-1 2 M8 | 13.75 1.5 ~ 2.39 A29991-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445522-3 
4 M8 | 1255] 15~2.39 A30003-ND 367 3.41 2.98 | 1445390-3 3 M8_ | 13.75 89~1.5 A29992-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445510-1 
1 5 M11 18.8 89~1.5 A30024-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445820-1 3 M8 13.75 1.5 ~ 2.39 A29993-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445510-3 
5 | m1 | tas | 15-239 | As0025-ND 383 356 3.11 | 1445820-3 4) Me] 14 89 ~1.5 A29994-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445389-1 
6 | mit | 188 89-15 A30026-ND 383 356 3.11 | 1445819-1 4) MB) 14 1.5~ 2.39 | A29995-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445389-3 
6 | mit | 188 | 15-239 | As0027-ND 383 356 3.41 | 1445819-3 g | & | Mi) 205 | 89-16 po OOtEND) 418 3883.90) 1445829-1 
a aati apedl| —Sagzals AGRTER Aaa Rbk. _aitasl qadtelech 5 | Mii | 205 | 15-239 | A30015-ND 418 3.88 —«-3.39 | 1445829-3 
> | tt | tee | 15-239 | Asoo29-ND 393 «456 3.41 | 14458183 6 | mii | 205] 89-15 A30016-ND 418 3.88 3.39 | 1445828-1 
a late || qen'| seeds BITE RID ag “ace. “aay | 4aassiTs 6 | m1 | 205] 15-239 | A30017-ND 418 3.88 + —«-3.39 | 1445828-3 
8 | mi | tas | 15-239 | A30031-ND 383 356 3.11 | 1445817-3 : a ae ean a ee Sa ao 
9 | m1] tas | s9~15 A30032-ND 383. 3.56 3.11 | 1445807-1 | acileaned|| eacds rears Wage aaa, ran (Gaseie’ 
9 | m1 | tas | 15-239 | A30033-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445807-3 
8 | Mii | 205 | 15-239 | A30021-ND 418 3.88 3.39 | 1445826-3 
Ve Ma: | 21 ame) oD Cees eco ince. 9 | m1 | 205 | .eo-1.5 | a30022-ND 448 3.88 ~—«-3.39 | 1445825-1 
1 | MB | 23 15-239 | AZ988 ND 5.35 4964.34 | 1445539-3 9 | mit | 205 | 15-239 | A30023-ND 418 3.88 3.39 | 1445825-3 
2 | me | 2 89-15 A29982-ND 535 4.96 4.34 | 1445538-1 : 
Accessories 
2 | me | 21 1.5~239 | A29983-ND 535 4.96 4.34 | 1445538-3 
ate ale eaaais poseeanin a5 dg -a'94' | daansazei Jam Nut, Shell Size M8 A29975-ND 185 171 1.50 | 1604196-1 
aa ET Ter os 535 4ae aaa | 1aagsa7-g | | YAM Nut, Shell Size Mt A30038-ND 1271.48 ~—-1.03 | 1445904-1 
Strain Relief, Straight, Shell Size M8 A30034-ND 252 234 2.05 | 1445730-1 
a | MBs et pale cae Bee RS ee | ee Strain Relief, Right Angle, Shell Size M8 A30035-ND 283 263 230) 144571-1 
cole | MB |) 2 152.38 ate 5:35 4.96 4.34) 1445421-3 | ain Relief, Straight, Shell Size M11 A30037-ND 248 230 2.01 | 1445856-1 
5) Mil) 24 A0~1.5 OOO Ne 574 5.32 4.65 | 1445824-1 | | cain Relief, Right Angle, Shell Size M11 A34531-ND 529 491 4.29 | 1546746-4 
S| Mit | 24 | 15-230 RBeooos ND 574 5.32 4.65 | 1445824-3 || insertion Tip (Seal Protector) A32498-ND 145 1.07 ~—«93 | 1604816-1 
6 Mit | 24 89~1.5 A30006-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445823-1 Flange Seal, Shell Size M8 A29979-ND 94 88 68 | 1445420-1 
6 Mii | 24 1.5 ~ 2.39 A30007-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445823-3 Flange Seal, Shell Size M11 A99371-ND NEW! 98 92 80 | 1445420-2 
7 | Mii | 24 89-15 A30008-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445822-1 Dust Cap, Shell Size MB A99872-ND NEW! 1.44 1.33 ~—-1.17 | 1604089-1 
7 | Mit | 24 1.5~2.39 | A30009-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445822-3 | | Dust Cap, Shell Size M11 A99374-ND NEW! 168 1.56 ‘1.37 | 1604089-2 
8 | m1 | 24 89-15 A30010-ND 5.74 5.32. 4.65 | 1445821-1 Heat Shrink Boot, Shell Size M11 A99873-ND NEW! 879 816 7.13 | 1546921-1 


AMP Miniature CPC Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock thickness: .008” (.20mm) Pin 


Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating Contact 
area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate 
on entire contact 


Dimensions in Inches (mm) 


Socket 
Contact 


|-— .659 (16.75) 


Wire Size | Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape and Reel AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 | Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND® 32 10.95 | 794059-1 A25667CT-ND® = 66.65 | A25667TR-ND® 10,000 36.00/M | 770835-1 
30-26 | .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B A25671-ND 61 39.38 | 794059-3 _ - — (= — —|— 
B A33738-ND® 57 36.85 | 1-794059-0 A33738CT-ND® _ 344.45 | A33738TR-ND® 10,000 186.01/M | 1-770835-0 
A A25675-ND® 31 10.62 | 770985-1 A25675CT-ND® _ 66.65 | A25675TR-ND® 7,000 39.99/M | 770901-1 
A32013-ND® 57 36.85 | 1-770985-0 A32013CT-ND® 189.45 344.45 | A32013TR-ND® 7,000 206.67/M | 1-770901-0 
26-22 047 ~ .069 (1.2 ~ 1.75) B A97676-ND@ 1.04 35.42 | 170363-3 —_ — —|-— _ —|-— 
_ _ —|-— A97675CT-ND® 182.09 331.08 | A97675TR-ND@ 6,000 192.03/M | 170359-3 
A97685-ND® 13 4.36 | 170359-1 — _ —|-— _ —|-— 
22-18 | 059-095 (15-24) | 8 | AS7677-ND@ 1.04 35.42 | 170364-3 = = —_ = =| = 
A = fee AQ7686CT-ND® 35.23 64.05 | A97686TR-ND® 4,000 37.15/M | 170360-1 
22-18 | .060 ~ .094 or .133 max. A A25683-ND® 32 10.95 | 770987-1 A25683CT-ND® 36.66 66.65 | A25683TR-ND® 4,500 40.00/M | 770903-1 
or (2)22 (1.50 ~ 2.40 or 3.38) B A32015-ND® 57 36.85 | 1-770987-0 A32015CT-ND® 179.93 327.15 | A32015TR-ND@ 4,500 196.30/M | 1-770903-0 
Socket Contacts 
A A25668-ND® 20 6.64 | 794058-1 A25668CT-ND® — 66.65 | A25668TR-ND® 10,000 36.00/M | 770834-1 
30-26 | .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B A25672-ND 37 23.87 | 794058-3 A25672CT-ND — 386.53 | A25672TR-ND 10,000 231.92/M | 770834-3 
B A33739-ND® 57 36.85 | 1-794058-0 =— — — = al —|— 
A A25676-ND® 32 10.95 | 770986-1 A25676CT-ND®@ = 66.65 | A25676TR-ND® 7,000 39.99/M | 770902-1 
B A32014-ND® 57 36.85 | 1-770986-0 A32014CT-ND® 197.23 358.60 | A32014TR-ND® 7,000 215.16/M | 1-770902-0 
26-22 .047 ~ .069 (1.2 ~ 1.75) B A97678-ND® 1.04 35.42 | 170365-1 - — — |= _ -—|-— 
B — _ —|-— A97687CT-ND® 31.63 57.50 | A97687TR-ND® 6,000 33.35/M | 170361-1 
B = _ —|-— A97688CT-ND® 182.09 331.08 | A97688TR-ND® 6,000 192.03/M | 170361-3 
99-18 | .059 ~ 095 or .134 max. B A97690-ND® 1.04 35.42 | 170366-3 —_ _ —|-— _ —|-— 
_ _ —|-— A97689CT-ND® 182.09 331.08 | A97689TR-ND® 4,000 192.03/M | 170362-3 
22-18 | .060 ~ .094 or .133 max. A A25684-ND® 20 6.64 | 770988-1 A25684CT-ND® 36.66 66.65 | A25684TR-ND® 4,500 40.00/M | 770904-1 
or (2)22 (1.50 ~ 2.40 or 3.33) B A32016-ND® 57 36.85 | 1-770988-0 A32016CT-ND®@ 179.93 327.15 | A32016TR-ND@ 4,500 196.30/M | 1-770904-0 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP Miniature CPC Contacts (cont) 


Authorized Distributor 


Tools 
Digi-Key AMP Digi-Key AMP. 
Description Part No. Price Each Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Miniature CPC Contacts 
Contact Extraction TOO. ..w......ccccee essen eeecescereeee A25695-ND 19.28 189727-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die, 16-20 or 20(2)AWG ..... A25586-ND 218.16 90760-1 
Contact Insertion Tool A1444-ND 17.06 455830-1 Die Set, 26-22AWG use with A9996-ND .. A30039-ND 111.00 90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die Set, 26-22AWG A25584-ND 145.50 90758-1 Die Set, 22-18AWG use with A9996-ND A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die Set, 22-18AWG.. A25585-ND 145.50 90759-1 PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit. A34584-ND 48.00 679221-1 


AMP CPC -—- Medical Connectors 


Features: * Connectors are user friendly, sterilizable, robust and provide secure self-latching *Can be overmolded with 
silicone or PVC flex reliefs for cable strain and flex protection * Available with an integral cable collet or an overmolded flex 
relief _* Self-latching mechanism is secure under axial and torsional loads Electrical: * Operating Voltage: 300VAC ¢ Current 
Rating: 5 position 7A, 6 position 6A, 7 position 5A, 10 position 3A * Dielectric Withstanding Voltage: 1200VAC » Insulation 
Resistance: 1000MQ «Contact Resistance: 20mQ maximum Mechanical: ¢ Durability: 2500 cycles * Temperature Rating: 
-50°C ~ 170°C »* Mating Force: 2.5lbs maximum * Unmating Force: 1.0lb minimum Materials: * Housing, Insert, Collet 
and Nut: Polyphenylsulfone »* Contacts: Copper Alloy, Gold Finish » Hex Nut: Copper Alloy, Nickel Finish Standards and 
Specifications: * EIA-364: Electrical Connector/Socket Test procedure including Environmental Classification 


No. of Nut/ Cable Digi-Key Price Each AMP No. of Nut/Housing | Digi-Key Price Each AMP 
Positions | Housing Color | Keying Range Part No. 1 25 50 | PartNo. Positions | Keying Color Part No. 1 25 50 | Part No. 
Fig. 1 — Cable Collet - Straight Plug Assembly Fig. 1 — Overmold Cable Nut - Straight Plug Assembly 
05.3~ 06.5 | A97736-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-1 7 Black A97784-ND 13.69 12.70 11.09 | 1877849-1 
0° | 94.0~05.2 | A97737-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-2 5 Gray A97786-ND 1369 12.70 ‘11.09 | 1877849-3 
ee 02.7 ~ 93.9 | A97738-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-3 - Black A97785-ND 1369 1270 11.09 | 1877849-2 
05.3~ 06.5 | A97739-ND 13.61 1262 11.03 | 1877845-4 Gray A97787-ND 13.69 12.70__—*11.09 | 1877849-4 
80° | 04.0~ 05.2 | A97740-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-5 - Black A97788-ND 1460 1353 11.82 | 1877850-1 
: 02.7 ~ 93.9 | A97741-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-6 F Gray A97790-ND 1460 1353 11.82 | 1877850-3 
05.3~06.5 | A97742-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-7 a Black A97789-ND 1460 13.53 11.82 | 1877850-2 
0° | 04.0~ 05.2 | A97743-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-8 Gray A97791-ND 1460 13.53 11.82 | 1877850-4 
Gray 02.7 ~ 93.9 | A97744-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-9 Black A97792-ND 15.91 14.75 12.89 | 1877851-1 
0° 
95.3 ~ 06.5 | A97745-ND 13.61 12.62 11.03 | 1-1877845-0 7 Gray A97794-ND 15.91 14.75 12.89 | 1877851-3 
80° | 04.0~ 05.2 | A97746-ND 13.61 12.62 11.03 | 1-1877845-1 Black A97793-ND 1591 14.75 12.89 | 1877851-2 
02.7 ~ 93.9 | A97747-ND 13.61 12.62 11.03 | 1-1877845-2 eo Gray A97795-ND 1591 14.75 12.89 | 1877851-4 
95.3 ~06.5 | A97748-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-1 ss Black A97796-ND 18.70 1733 15.14 | 1877852-1 
0° | 04.0~ 05.2 | a97749-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-2 16 Gray A97798-ND 18.70 17.33 15.14 | 1877852-3 
sc 02.7 ~ 93.9 | A97750-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-3 Black 497797-ND 1870 1733 1514 | 1877852-2 
80° 
95.3 ~ 06.5 | A97751-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-4 Gray A97801-ND 18.70 17.33 15.14) 1877852-4 
80° | 04.0 05.2 | A97752-ND 1451 13.48 11.76 | 1877846-5 Fig. 2— Receptacle Assembly - Panel Mount 
92.7 ~ 03.9 | A97753-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-6 
6 e Gray A97720-ND 2181 20.22 ~—-17.67 | 1877066-1 
05.3~06.5 | A97754-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-7 Black A97721-ND 2181 20.22 ~—«-17.67 | 1877066-2 
5 
0° | 94.0~05.2 | A97755-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-8 
02.7 ~ 03.9 | A97756-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-9 80° Gray oleae SL BT 20s, ABE | AGTT006-S 
Gray Black A97723-ND 2181 20.22 —_—-17.67 | 1877066-4 
95.3 ~ 06.5 | A97757-ND 1451 13.46 11.76 | 1-1877846-0 ‘ ean saad eke tas aan 
80° | 04.0~05.2 | A97758-ND 1451 13.46 11.76 | 1-1877846-1 0° ait es fees < esas, —-4uralaeeines 
02.7 ~ 93.9 | A97759-ND 1451 13.46 11.76 | 1-1877846-2 6 se = : : : : 
PP asa sags Ader GaGs eva eo Gray A97726-ND 2435 2258 19.73 | 1877067-3 
15. ~ 065 = oF , Lie Black A97727-ND 2435 22.58 19.73 | 1877067-4 
0° | 04.0~ 05.2 | a97761-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-2 
02.7 ~ 03.9 | A97762-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-3 o° Gray eogecue 26.98 26.01 21.85 | 1877068-1 
Black Black A97729-ND 26.98 25.01 21.85 | 1877068-2 
05.3~ 06.5 | A97763-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-4 7 fi anes seas, Sauk ota EOS 
80° | 04.0~05.2 | A97764-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-5 80° rey gee j 2 BO. | IE ZT OBES 
; 02.7 ~ 03.9 | A97765-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-6 Black __EABHZSAND ete OY 38: IB AT06 
POPE cs Tees dae? dana: anr7eW79 " Gray A97732-ND 40.02 37.09 ~—«-32.41 | 1877069-1 
0° | 94.0 ~ 05.2 | A97767-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-8 10 alae ASTESEND 002 — 0 se AT ISTO 
02.7 ~ 03.9 | A97768-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-9 80° Gray BOT/S4-ND 40.02 87.09 82.41 | 1877069-3 
Gray Black A97735-ND 40.02 37.09 32.41 | 1877069-4 
95.3 ~ 06.5 | A97769-ND 15.83 14.67 12.82 | 1-1877847-0 
80° | 04.0~05.2 | A97770-ND 15.83 14.67 12.82 | 1-1877847-1 macs Stal ae 
02.7 ~ 03.9 | A97771-ND 15.83 14.67 12.82 | 1-1877847-2 mie eed , 5 aap 
05.3~06.5 | A97772-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-1 hid Aaliutsrent Bont 
0° | 94.0~05.2 | A97773-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-2 
92.7 ~ 03.9 | A97774-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-3 Red A97802-ND A 38 34 | 1811448-1 
Black White A97803-ND A 38 34 | 1811448-2 
95.3~ 06.5 | A97775-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-4 Yellin FETE At a ai |'gita4aes 
80° | 04.0 ~ 05.2 | A97776-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-5 Graen A97805-ND A 38 ‘34 | 1811448-4 
46 02.7 ~ 93.9 | A97777-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-6 Blue A97806-ND at 38 34 | 1811448-5 
95.3 ~ 06.5 | A97778-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-7 Collet Bacicnut 
0° | 04.0~ 05.2 | A97779-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-8 
02.7 ~ 03.9 | A97780-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-9 Red PSTD 55 ne AD. | 1BC7BA TE 
Gray White A97808-ND 55 52 45 | 1877841-2 
05.3 ~ 06.5 | A97781-ND 18.61 17.26 15.08 | 1-1877848-0 Yellow A97809-ND 55 52 AS | 1877841-3 
80° 04.0~ 95.2 | A97782-ND 18.61 17.26 15.08 | 1-1877848-1 Green A97810-ND 55 52 A5 | 1877841-4 
02.7 ~ 03.9 | A97783-ND 18.61 17.26 15.08 | 1-1877848-2 Blue A97811-ND 55 52 45 | 1877841-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 409 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Series 3 


e 


t Reverse Sex 


+ Reverse Sex 
Square-Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
Square-Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 

Series 4 


* Standard Sex 
Square-Flange Right 
Angle Receptacle 


t Reverse Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


* Standard Sex 
Feed-Thru Receptacle 


* Standard Sex 
PC Mount 


Series1 Shell Size 11 & 13 Shell Size 17 Series 2 


arr11-4*  arr.13-7 — arr.13-9 arr. 11-8" 


arr.23-24* arr.23-37* 


Square Flange Receptacle Plug 


* Standard Sex 
Square Flange 
Receptacle 


Shell Size 11 


arr, 11-9* 


AMP Circular Plastic Connectors 


thermoplastic material * 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self-extinguishing * Six Series 6 — Combination Size 16 and .125 POWERBAND Contacts 


* Available in panel-mount, chassis-mount and free hanging versions * Quick-connect/disconnect 
capability with thread assist, positive detent coupling « Built-in pin and socket protection. Plug or 
socket half can be “hot”, depending on connector sex * 5-key polarization for proper mating of 
connector halves ¢ Full complement of optional accessories 


Component Diameter * Lightweight, all-plastic connectors »* CPC connectors made of UL recognized, high-grade black Series 5 — Power Contacts .125 POWERBAND 
Arrangement Grerall Diameter connector series for different connection needs: 
ell oize inch (mm) Series 1 — Standard density applications with Multimate contacts. 
"1 942 (23.93) Series 2— High-density applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040" (1.02 mm) diameter 
13 1.070 (27.18) Series 3 — Power Contacts 
7 1.315 (33.40) Series 4— Combination Size 16 and Power Contacts 
23 1,743 (44.2) Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 


Series 5 


t Reverse Sex 
Square Flange 
Receptacle 


+ Reverse Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


* Standard Sex 
Free-Hanging Receptacle 


t Reverse Sex 


* Standard Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


* Standard Sex t Reverse Sex 
Square Flange 


Receptacle 


t Reverse Sex + Reverse Sex 
Free-Hanging Plug 
Receptacle 


Shell Size 17 Series 3 Series 5 


i) Arr 17-3 
y Shell Size 17 


eee 
Shell Size 23 


Shell Size 17 


Series 4 Series 6 


Shell Size 17 


Shell Size 23 


Shell Size 23 Shell Size 23 
Afr. 23-13) Arr. 23-22M 


iM Arr. 23-16M 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Series 1 (Shell Only) RoHS 
Shell No. of Digi-Key Price Each =| AMP 
Size | Contacts | Sex Description Part No. al 25 | Part No. 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 2.34 2.17 | 206430-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1361-ND 2.34 2.17 | 206430-2 
“| Receptacle-Square Flanged with Inserts | A25053-ND 5.29 4.91 | 211102-1 
af 4 Plug A1357-ND 2.83 2.63 | 206429-1 
Receptacle-Square Flanged A1301-ND 2.28 = 2.11 | 206061-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1351-ND 2.48 2.30 | 206153-1 
Plug A1300-ND 2.81 2.61 | 206060-1 
Receptacle-Square Flanged A1303-ND 2.44 2.27 | 206705-1 
13 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 2.48 2.30 | 206705-2 
Plug A1302-ND 3.08 2.85 | 206708-1 
Receptacle-Square Flanged A1362-ND 2.58 2.40 | 206043-1 
14 Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 3.20 2.97 | 206043-3 
Plug A1358-ND 3.16 2.93 | 206044-1 
17 Receptacle-Square Flanged A1305-ND 2.58 2.40 | 206036-1 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 2.58 2.40 | 206036-3 
16 Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 48.65 45.09 | 206552-1 
Plug-Reverse Numbering A25057-ND §.54 5.13 | 206554-1 
Plug A1304-ND 3.16 2.93 | 206037-1 
Receptacle-Square Flanged A1354-ND 3.16 2.93 | 206838-1 
24 Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 4.33 4.01 | 206838-2 
Plug A1350-ND 412 3.82 | 206837-1 
Receptacle-Square Flanged A1364-ND 2.95 2.74 | 206306-1 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 4.10 3.80 | 206306-2 
Plug A1359-ND 3.79 3.52 | 206305-1 
37 Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.95 2.74 | 206151-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 3.18 2.95 | 206151-2 
Plug A1306-ND 3.79 3.52 | 206150-1 


Series 1 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 


Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with 30” minimum gold on contact engagement area, tin-lead 
on the termination area, all over 50” minimum nickel under plating. 


Shell No. of Digi-Key Price Each AMP 

Size | Contacts | Sex Description Part No. id 25 | Part No. 
1 4 Rev. | Square Flange Receptacle ones oe nee peta 
13 9 Std. | Square Flange Receptacle eines 0 oe pene 
a7 [8 [a [sen ee AND 


RoHS Compliant 


Series 1 (Shell & Contacts) - PC Mount with .045” (1.14mm) 
Square Solder Tails For Higher Current Applications 


Shell No. of Digi-Key Price Each AMP. 

Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 
13 7 A98555-ND 19.74 18.30 | 1776903-1 
17 18 | gy a A98556-ND 26.14 24.23 | 1776904-1 
23 24 ; Recsointe A98557-ND 34.54 32.02 | 1776905-1 
23 37 p A98558-ND 48.18 44.65 | 1776906-1 


Series 1 (Shell Only) - 
VDE Tested Connectors 


Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the Component Program 
of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. £28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 


Shell No. of Digi-Key Price Each AMP 

Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 =| Part No. 
Sta Receptacle-Square Flanged | A1635-ND 4.14 3.84 | 211401-1 
13 7 : Plug A1638-ND 3.83 3.56 | 211399-1 
Bay Receptacle-Square Flanged | A1641-ND 3.69 3.42 | 211398-1 
: Plug A1644-ND 4.31 3.99 | 211400-1 
Sta Receptacle-Square Flanged | A1636-ND 3.87 3.60 | 211767-1 
17 9 : Plug A1639-ND 5.02 4.66 | 211766-1 
Bey Receptacle-Square Flanged | A1642-ND 4.22 3.92 | 211769-1 
. Plug A1645-ND 447 4.15 | 211768-1 
Sta Receptacle-Square Flanged | A1637-ND 4.98 4.62 | 211771-1 
3 19 Plug A1640-ND 6.05 5.61 | 211770-2 
Rev Receptacle-Square Flanged | A1643-ND 4.22 3.92 | 211773-1 
: Plug A1646-ND 5.06 4.70 | 211772-1 


Series 1 (Shell Only) - 

Sealed Receptacle Connectors 
Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally sealed 
connectors used in industrial applications. 


Operating Temperature Range: -50°C ~ 125°C Voltage Rating: 600V (AC or DC) Contacts: 13 amps., single contact 
rating at 30°C T-Rise Flammability Rating: UL 94V-0 rated Sealing Capability: Per P66 and |P67 Housing Material: 
Black, high strength, impact resistant thermoplastic Seal: Gray Elastomer Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine 
fuel, gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water 


Shell No. of Digi-Key Price Each AMP. 

Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Rev. Square Flange A1675-ND 2.83 2.63 | 206430-3 
an 4 : Free-Hanging A1676-ND 5.51 5.12 | 206430-4 
Std. Square Flange A25038-ND 7.56 7.02 | 206061-2 
43 9 Std Square Flange A1669-ND 3.73 3.46 | 206705-3 
Free-Hanging A1670-ND 3.83 3.56 | 206705-4 
14 Rev. Square Flange A1677-ND 3.36 3.12 | 206043-4 
17 . Free-Hanging A1678-ND 6.25 5.80 | 206043-5 
16 Std Square Flange A1671-ND 4.55 4.22 | 206036-4 
. Free-Hanging A1672-ND 4.02 3.73 | 206036-5 
24 Std Square Flange A1673-ND 4.63 4.30 | 206838-3 
23 i Free-Hanging A1674-ND 5.31 4.93 | 206838-4 
37 Std. Square Flange A25049-ND 4.98 4.62 | 206151-3 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics AMP Circular Plastic Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Series 2 (Shell Only) RolS Accessories 
Shell No. of Digi-Key Price Each AMP 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacle-Square Flanged | A1366-ND 4.24 3.94 | 205841-1 Int f 
sta.|  Receptacle-Free Hanging | A1367-ND 4.22 3.92 | 205841-2 : é Cable Grip <<< 
: Plug A1368-ND 510 4.74 | 205838-1 ) =e ug oy Ss Jackoted 
8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 39.85 36.94 | 206458-1 g -— + < i Flexible Cable 
11 Receptacle-Square Flanged | A1369-ND 4.28 3.98 | 206433-1 a: SEALING p Cable Grip 
Rev.|  Receptacle-Free Hanging | A1370-ND 4.28 3.98 | 206433-2 BOOT 
Plug A1371-ND 5.10 4.74 | 206434-1 
Receptacle-Square Flanged | A1372-ND 4.14 3.84 | 206486-1 
9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 4.28 3.98 | 206486-2 
Plug A1374-ND 5.02 4.66 | 206485-1 
Receptacle-Square Flanged | A1375-ND 457 4.24 | 205840-3 
Plug-Reverse Numbering A25045-ND 9.70 8.99 | 206126-1 Coupling 
Std Receptacle-Free Hanging A1376-ND 5.41 5.02 | 206152-1 Ring 
Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 53.16 49.27 | 206127-1 
17 28 Plug - Dia. 1.349 (34.26) max. | A1377-ND 541 5.02 | 205839-3 “akketed 
Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. | A25044-ND 9.70 8.99 | 206125-1 Cable Seal 
Receptacle-Square Flanged | A1378-ND 4.45 4.13 | 206038-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1379-ND 5.45 5.06 | 206038-2 
Plug A1380-ND 5.31 4.93 | 206039-1 
Receptacle-Square Flanged | A1381-ND 7.07 6.56 | 206438-1 Fig. 7 
57 Rev. Receptacle-Free Hanging A1382-ND 11.36 10.53 | 206438-2 aaa gs Gable 
Pl A1383-ND 7.28 6.75 | 206437-1 read Size Clamp 
23 ug 1-/8-18 UNEF-20 Yt ny EEANGE 
Receptacle-Square Flanged | A1384-ND 6.81 6.31 | 205843-1 B 
63 Std. Receptacle-Free Hanging A1385-ND 7.20 6.67 | 205843-2 
Plug A1386-ND 7.22 6.69 | 205842-1 
The se eeeleeender 
Series 2 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails i318 1h ONEEOB 
Shell | No. of Contact Digi-Key Price Each | AMP 
Size | Contacts | Sex| Finish Description Part No. 1 25 | Part No. 
1 : Et A Receptacle-Square Flanged ate i ee ie 1 Shell DIDEKeY Price Each AME 
9 Std, A25041-ND 9.49 3.80 206852-2 Fig. | Description Size | Part No. 1 25 | Part No. 
11 | A16038-ND 3.73 3.46 | 206903-1 
A25042-ND 16.15 14.98) 207216-2 
a fey i ae ee A33744-ND@ 16.15 14.98 | 1-207216-6 Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 13 eR als eudeLOHA 
23 63 | Std A Receptacle-Square Flanged peaOee ie 31.92 29.59 206455-2 pee fae vee [eee 
: A33745-ND@ 31.92 29.59] 1-206455-2 23 | A16041-ND 4.65 4.32 | 207446-1 
A- Duplex plated gold flash on entire contact with 30y” min. gold on contact engagement area, tin-lead on the termination al 11 | A16042-ND 6.25 5.80 | 208800-1 
area, all over 50” minimum nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, tin-lead on the termination area. 43 |A16043-ND 7.48 6.94 | 213485-1 
RoHS Compliant Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 17 | A16044-ND 6.03 5.59 | 208652-1 
23 | A16045-ND 7.24 (6.71 | 208680-1 
: 23 | A20537-NDt 9.31 8.63 | 208680-2 
Series 3 and 4 (Shell Only) 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .260” ~ .600” 11 | A16046-ND 9.49 8.80 | 54010-1 
Shen | No.of Digi-Key Price Each | AMP Heat Shrinkable Sealing Boot, .300" ~ .725” 13. | A16047-ND 9.94 9.22 | 54123-1 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 2 | Heat Shrinkable Sealing Boot, .400” ~ .875” 17 | A16048-ND 9.76 9.05 | 54011-1 
Series 3 Heat Shrinkable Sealing Boot, .250” ~ .500” 17_| A16060-ND$ 5.92 5.50 | 213933-1 
Receptacle-Square Flanged | A1681-ND 3.16 2.93 | 206036-2 Heat Shrinkable Sealing Boot, .500” ~ 1.25” 23 | A16049-ND 10.95 10.15 | 54012-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1683-ND 3.16 2.93 | 206207-1 
Plug A1685-ND 416 3.86 | 206037-2 i i 11 (ATBOSO-ND) 2.81 2.61 | 207480-1 
7 3 Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic 1 A16052-ND 4 4.22 | 207241-1 
Receptacle-Square Flanged | A16015-ND 346 2.93 | 206425-1 7 52-1 55 4. 7241 
Rev. Receptacle-Free Hanging A16017-ND 4.28 3.98 | 206425-2 i ‘ y z 
a ee | ares 
Receptacle-Square Flanged | A1682-ND 484. 4.49 | 206137-1 Te See ae eee eee ey ee ' ; 
Std. Receptacle-Free Hanging A1684-ND 4.94 4.58 | 206137-2 Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 9.78mm. 17 ‘| A16054-ND 3.77 3.50 | 207387-2 
23 7 ABB ve Anu eS a oe aaa 11 | at6055-ND 1.07 1.00 | 213811-1 
eceptacle-Square Flange | f f ~ x] _ 
Rev. Receptacle-Free Hanging A16018-ND 3.92 3.63 | 206227-2 4 | Replacement Coupling Ring 13 a Mee. hel. e189 
Plug A16020-ND 4.55 4.22 | 206226-1 17 | A16057-ND 1.20 1.12 | 213810-1 
Series 4 23 | A16058-ND 1.93 1.79 | 213812-1 
ey Receptacle Savale Flanged Aa 26 aa pee Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 7.62mm 23 | A16063-ND 14.94 13.86 | 207052-1 
E ‘eceptacle-Free Hanging | ; : > : i . 
roo nets tines | | | * [msttcansotcneramersionn | 22 RRA 2a 205 ez 
Receptacle-Square Flanged | A16030-ND 3.73 3.46 | 207486-1 us z : z 
23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 5.41 5.02 | 207486-2 6 | Rubber Boot 41 | A16059-ND! 7.42 6.88 | 206304-1 
Plug A16036-ND 441 4.09 | 207485-1 Benes enor $ : : 
Receptacle-Square Flanged | A16031-ND 3.65 3.39 | 206613-1 7 | Back Shell Extender 23 | A16062-ND 4.55 4.22 | 207055-1 
22 Std. Receptacle-Free Hanging A16034-ND 4.96 4.60 | 206613-3 
Plug A16037-ND 5.27 4.89 | 206612-1 11) A1335-ND 67 = 62 | 206403-1 
8 | Peripheral Seals for Receptacles Only . oe . Ba ae 
Series 5 and 6 Sealed 23 | A1338-ND 1.37 1.28 | 206403-3 
11 | A25003-ND 5.35 4.96 | 207299-1 
Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed CPC 43 | A25004-ND 453 4.20 | 207299-2 
connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are designed to meet the 9 | Panel Mount Flanges for Plugs Only 17 | A25019-ND 472 437 | 207299-3 
requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest technology in thermoplastic design 23 | A25020-ND 3.03 282 007299-4 
and use the POWERBAND precision formed high current contact. : 
11 | A30707-ND 1.30 1.21 | 81665-3 
Shell No. of Digi-Key Price Each AMP 13 | A30705-ND 1.30 1.21 | 81665-4 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. Flange Gasket 17 | a25784-ND 132 1.23 | 8165-2 
Series 5 23 | A30706-ND 1.40 1.30 | 81665-5 
Square Flange, Receptacles | A25781-ND 5.27 4.89 | 213889-2 7 ' ‘ 5 
17 3 |Rev.) Free-Hanging, Receptacles | A25782-ND 551 5.12 | 213890-2 me ae ister ale *. eae 7 PH pes 
Plug Assembly A25783-ND 6.83 6.33 | 213905-1 ey IG, aries 2 g : 
= Keying Plug, Series 3 and 4 (Socket Cavities) . A16068-ND 78 .73 | 206508-1 
Series 6 Keying Plug, Series 3 and 4 (Pin Cavities)... A16069-ND 2.36 2.19 | 207597-1 
Square Flange, Receptacles A25785-ND 4.59 4.26 | 213893-2 a ri 7 7 
17 10 Rev.| _Free-Hanging, Receptacles A25786-ND 6.33 5.88 | 213894-2 tice Aereh eoriiea witheoris ae OWA connections for Series 1 and 3 connectors 
Plug Assembly A25787-ND 8.28 7.68 | 213906-1 prene): y (continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 411 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Wire Entry Seal Kits 


Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity identification. 


Pressure 
Plate 


Gang Seal 


Material and Finish: 
Seal - Elastomer, red iron oxide. Pressure Plate - Nylon, black 


Shell Insulation Diameter Seal Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. fl 25 50 Part No. 
Kit for Pins 
13-9 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .681 (17.30) A25059-ND 5.27, 489 4.27 | 213926-1 
17-3 | 178 ~ .265 (4.52 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.72 624 5.45 | 213899-1 
17-10 | .150 ~ .265 (3.81 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 4.94 458 4.01 213900-1 
17-14 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25061-ND 5.37 4.98 4.35 | 213919-2 
17-16 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25062-ND 5.37 4.98 4.35 | 213920-2 
Kit for Sockets 

13-9 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .681 (17.30) A25063-ND 5.27 4.89 4.27 | 213925-1 
17-3 | 178 ~ .265 (4.52 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.72 624 5.45 | 213899-1 
17-10 | .150 ~ .265 (3.81 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 4.94 458 4.01 213900-1 
17-14 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25064-ND 7.69 7.13 6.23 | 213919-1 
17-16 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25065-ND 11.48 10.64 9.30 |) 213920-1 


Cable Clamps -— Plastic Shell Clamping insert 
Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or wire from being 


transmitted to the contacts inside the connector housings. ~ Cable Clamp 


These may be used on all receptacles and plugs. Two screws included. 


Shell | Cable Outer Diameter | Screw Length | Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 =| Part No. 
-329 (8.36) .375 (9.53) A1330-ND 3.94 3.65 | 206062-1 
.329 (8.36) .375 (9.53) A32514-ND® 3.94 3.65 | 1-206062-6 
"1 .329 (8.36) -500 (12.7) A25021-ND 3.94 3.65 | 206062-3 
-329 (8.36) 500 (12.7) A32515-ND@ 3.94 3.65 | 1-206062-4 
-453 (11.51) -500 (12.7) A1687-ND 3.94 3.65 | 206358-1 
-453 (11.51) 500 (12.7) A32518-ND® 3.94 3.65 | 206358-5 
-453 (11.51) 500 (12.7) A1331-ND 3.96 3.67 | 206966-1 
13 -453 (11.51) 500 (12.7) A32519-ND® 3.96 3.67 | 206966-7 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A1688-ND 4.22 3.92 | 207008-1 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A33751-ND@ 4.22 3.92 | 207008-5 
-453 (11.51) 500 (12.7) A1332-ND 3.96 3.67 | 206070-1 
17 -453 (11.51) 500 (12.7) A32516-ND® 3.96 3.67 | 206070-8 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A1689-ND 4.53 4.20 | 206322-1 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A1334-ND 414 3.84 | 206138-1 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A32517-ND@ 414 3.84 | 206138-8 
93 1.125 (28.58) 625 (15.88) | A1690-ND 5.23 4.85 | 206512-1 
1.125 (28.58) 625 (15.88) | A32502-ND® 5.23 4.85 | 206512-5 
1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A16061-NDt 6.56 6.08 | 207774-1 
1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A33752-ND@t 6.56 6.08 | 207774-3 
@ ROHS Compliant — t Self-Centering 
Right Angle 
Cable Clamps 


Cable clamps are used to prevent excessive 
strain on cable or wire from being transmitted 
to the contacts inside the connector housings. 


These may be used on all receptacles and plugs. Right Angle Cable 


Right Angle Cable 


Two screws included. Clamp With Cover Clamp Without Cover 
Shell Cable Outer Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Size Inch (mm) Part No. 1 2) Part No. 
Cable Clamp with Cover 
af .329 (8.36) A31208-ND 6.81 6.31 1546347-1 
af .329 (8.36) A32501-ND® 6.81 6.31 1546347-2 
13 453 (11.51) A31209-ND 6.95 6.45 1546348-1 
13 453 (11.51) A33753-ND® 6.95 6.45 1546348-2 
17 453 (11.51) A31210-ND 6.95 6.45 1546349-1 
17 453 (11.51) A33754-ND® 6.95 6.45 1546349-2 
23 .703 (17.86) A31211-ND 7.34 6.81 1546350-1 
23 .703 (17.86) A33755-ND®@ 7.34 6.81 1546350-2 
Cable Clamp without Cover 

af .329 (8.36) A31212-ND 6.01 5.57 796379-1 
an .329 (8.36) A33756-ND® 6.01 §.57 796379-2 
13 453 (11.51) A31213-ND 6.07 5.63 796380-1 
13 453 (11.51) A33757-ND® 6.07 5.63 796380-2 
17 453 (11.51) A31214-ND 6.07 5.63 796381-1 
17 453 (11.51) A33758-ND® 6.07 5.63 796381-2 
23 .703 (17.86) A31215-ND 6.54 6.07 796382-1 
23 .703 (17.86) A33759-ND® 6.54 6.07 796382-2 

@ RoHS Compliant 


AMP Circular Plastic Connectors (cont) 


Flexible Tubing Connectors 


To be used with all circular plastic connectors 


¢ Characteristics: One-piece plastic quick screw connection 
with UNEF-inner thread ¢ Material: High-quality, impact 
resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® 
¢ Properties: Easy to assemble due to one-piece screw 
connection with push-in lock. Simple disconnect by 
displacing the snap-in sleeve. Smallest outer dimensions to 
be used under confined conditions ¢ Temperature Range: 
Approximately -30°C ~100°C ¢ Color: Black 


CPC Trade Size Inner Dimensions (mm) 

Shell | Tubing Outer Thread Largest Total | Digi-Key Price Each =| AMP 

Size Diameter UNEF Outer 6B | Length D | Part No. 1 25 | Part No. 
11 | 0.51" (13.0mm) | 5/8” ~ 24 20.6 36.6 | A16102-ND 4.61 4.28 | 1-969807-2 
13° | 0.62” (15.8mm) | 3/4” ~ 20 23.6 41.7 | A16103-ND 4.65 4.32 | 1-969809-3 
17 | 0.83" (21.2mm) | 15/16” ~ 20 30.1 50.3 | A16104-ND 5.90 5.48 | 1-969811-4 
23 | 1.12” (28.5mm) 1” ~ 20 37.0 54.0 | A16105-ND 8.16 7.57 | 2-969813-5 


NOTE: Must also be used with Flexible Corrugated Tubing (Mfg. numbers 969789-2, 969789-3, 969789-4 and 969789-5) 


Fig. 1 - All-plastic Tubing Fig. 2 - Straight 


Tubing Connections 


Screwed connection case, 90° elbow type and 
fixed PG connecting thread DIN 40430 


Color: Black * UL File No. E86359, GGVS certified 


Flexible Corrugated Tubing and Connectors 


PLASTIC TUBING: © Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to 80°C, benzine resistant, highly resistant to 
acids and solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding 
¢ Temperature Range: Approximately -40°C ~ 115°C, temporarily withstands temperatures up to approximately 150°C 


CONNECTIONS: One-piece plastic quick screw connection with PG-thread accessory to DIN 40430 for corrugated tubings 
¢ Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® « Properties: Easy to assemble 
due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
dimensions to be used under confined conditions ¢ Temperature Range: Approximately -30°C ~ 100°C © Color: Black 


*GGVS certified 
Trade Size Tubing Bending Note: X in Part No. = Meters Per Roll 
Outer Diameter Radius Digi-Key Price Per Roll AMP. 
Inch (mm) (mm)210% | Part No. 5Smeter 10meter 25 meter 50 meter| Part No. 
Fig. 1 — All-Plastic Tubing 
0.51 (13.0) 20 A16090-X-ND 18.45 33.83 76.88 131.00 | 969789-2 
0.62 (15.8) 35 A16091-X-ND 24.15 44.28 100.63 172.00 | 969789-3 
0.83 (21.2) 45 A16092-X-ND 38.25 70.13 159.38 273.00 | 969789-4 
1.12 (28.5) 55 A16093-X-ND 62.70 114.95 261.25 447.00 | 969789-5 
Trade Size |Thread Dimensions - mm 
Tubing Outer] DIN |Smallest|Largest] Thread| Total | Total | Connec- 

Diameter | 40430} Inner | Inner | Length} Length | Height} tion | Digi-Key Price Each | AMP 
Inch (mm) | PG al 9B Cc D E oF Part No. 1 25 _| Part No. 
Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
0.51(13.0)| 9 | 100 | 200 | 10 | 350] — | — JA16094-ND 379 3.52] 969803-2 
0.62(15.8)| 11 | 125 | 230 | 10 | 370 | — | — |At6095-ND 3.79 3.52 | 969803-3 
0.83 (21.2) | 16 17.0 29.5 12 43.5 _ — | A16096-ND 3.98 3.69 | 969803-4 
1.12 (28.5) | 21 23.5 37.0 12 46.0 - — | A16097-ND 7.09 6.58 | 969803-5 
Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
0.51 (13.0) 9 12.0 20.0 10 36.0 | 34.0 20.0 | A16098-ND 6.87 6.37 | 969817-2 
0.62 (15.8) | 11 15.5 23.0 10 42.0 | 37.5 23.0 | A16099-ND 7.15 6.64 | 969817-3 
0.83 (21.2) | 16 18.0 29.5 12 50.0 | 47.0 27.0 | A16100-ND 7.54 7.00 | 969817-4 
1.12 (28.5) | 21 24.0 37.0 12 57.0 | 55.0 34.0 | A16101-ND 12.83 11.90 | 969817-5 

NOTE: Must order counternuts and seals separately. 
Thread Dimensions - mm 
DIN Thick- | Hex Outer Inner | Digi-Key Price Each AMP 
40430 PG | ness | Width | Height | Diameter | Diameter | Part No. 1 25 Part No. 
Counternuts 
9 5.0 22 =— - - A16106-ND 37 35 | 796260-2 
11 5.0 24 _ _ — A16107-ND AQ 46 | 796260-3 
16 6.0 30 =_ — _ A16108-ND 55 52 | 796260-5 
21 7.0 36 = — — A16109-ND 90 84 | 796260-6 
Flat O-Ring Seal 

9 _ _ 1.6 19 15 A16110-ND 90 84) 796257-2 
16 =- _ 18 27 21.5 A16112-ND 1.05 97 | 796255-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 


412 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics AMP Contacts ins and Sockets) 


Authorized Distributor 


CONTACT FINISH: E .000100” (0.00254mm) silver-plated contacts with lubricant added 

A Selective gold with 301 gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact F Bright tin-lead on entire contact 

B Duplex-plated 30p1 gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab G Selective gold with 30u gold on electrical engagement area with 10 on the remainder over 50p nickel 
C 15, gold in the mating area over 50p nickel H Bright tin on entire contact 

D Selective gold, 30 gold over 30p nickel J Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin on solder tab 


Pin Diameter: .062” (1.57mm) Test Current: 13A Materials: Crimp Contacts: Brass; Solder Contacts and Grounding Pin: Copper alloy, 
plated tin or gold; Spring: Stainless steel 


Series 1 Signal, Type Ill+, Precision Formed 


Fig. 2 — Solder Type Fig. 3 - Solder Tab Fig. 4 - Wire Wrap 


Tail Length | AMP Pin AMP Socket 
Inches (mm) | Part No. Part No. 
<) -622 (15.80) | 6-66460-5 | 5-66461-4 
.831 (21.11) | 6-66460-7 | 5-66461-8 
1.020 (25.91) | 6-66460-6 | 5-66461-9 
.622 (15.80) | 6-66460-2 | 5-66461-5 
-831 (21.11) | 6-66460-3 | 6-66461-2 
1.020 (25.91) | 6-66460-4 | 6-66461-3 


Socket Socket 


Series 2 Pin Diameter: .040” (1.02mm) Test Current: 7.5A Materials: Pin Body: Brass; Socket: Phosphor bronze Series 3 


Fig. 7 — Power Contacts 


Socket 
Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip AMP. 
Descrip- | Size Diameter |Contact] Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. Tooling 
tion AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. Part No. 
Fig. 1, Series 1 

Pin F = cd —|—-— A25084CT-ND 51.92 237.96 | — =_ — | 66425-6 91515-1 
Pin H - - —|-— A31999CT-ND@ 51.92 237.96 | A31999TR-ND® 4,000 | 259.59/M | 1-66425-2 |) 91515-1 
Socket F _ _ —-|- A25085CT-ND 71.51 327.77 | A25085TR-ND 4,000 | 357.57/M | 66424-6 91515-1 
Socket | 3496 | o40~.060| * = - —|- A33760CT-ND® 70.36 322.48 | A33760TR-ND@ 4,000 | 351.80/M | 1-66424-1 91515-1 
Pin C A25088-ND® 10.20 71.26 | 66429-3 A25088CT-ND@ 71.09 325.82 | A25088TR-ND® 4,000 | 355.44/M | 66425-7 91515-1 
Socket C A25089-ND® 20.56 143.58 | 66428-3 A25089CT-ND® 88.33 404.86 | A25089TR-ND@ 4,000 | 441.66/M | 66424-7 91515-1 
Pin A A25092-ND@ 12.24 85.51 66429-4 A25092CT-ND@ 74.84 342.99 | A25092TR-ND® 4,000 | 374.18/M | 66425-8 91515-1 
Socket A A25093-ND® 24.40 170.41 66428-4 A25093CT-ND® 87.72 402.06 | A25093TR-ND@ 4,000 | 438.62/M | 66424-8 91515-1 

Pin 30-26 |.014~.030/ A A25097-ND® 10.56 73.77 | 66406-4 A25097CT-ND® 74.76 342.66 | A25097TR-ND@ 4,000 | 373.82/M | 66393-8 - 

Socket A25098-ND® 13.05 91.12 | 66405-4 A25098CT-ND@ 92.92 425.87 | A25098TR-ND® 4,000 | 464.58/M | 66394-8 _ 
Pin F — - —|-— A1324CT-ND 38.52 176.55 | — —_ — | 66106-6 58495-1 
Pin H A31991-ND® 4.45 31.09 | 1-66107-1 A31991CT-ND® 37.90 173.69 | A31991TR-ND® 4,000 | 189.48/M | 1-66106-5 58495-1 
Socket H A31992-ND@ 8.18 57.12 | 1-66109-7 | A31992CT-ND® 59.83 274.23 | A31992TR-ND® 4,000 | 299.16/M | 1-66108-5 |) 58495-1 
Pin 26 ~ 24 |.035~.055) C A25103-ND® 8.77 61.25 | 66107-3 A25103CT-ND® 61.56 282.14 | A25103TR-ND@ 4,000 | 307.79/M | 66106-7 58495-1 
Socket C A25104-ND® 7.78 54.36 | 66109-3 A25104CT-ND® 76.49 350.58 | A25104TR-ND@ 4,000 | 382.46/M | 66108-7 58495-1 
Pin A A1344-ND@ 9.23 64.46 | 66107-4 A1344CT-ND@ 64.79 296.97 | A1344TR-ND® 4,000 | 323.97/M | 66106-8 58495-1 
Socket A A1345-ND® 11.03 77.07 | 66109-4 A1345CT-ND@ 80.53 369.09 | A1345TR-ND@ 4,000 | 402.65/M | 66108-8 58495-1 
Pin 24~ 20 |.040~.080| G A29109-ND® 10.49 73.29 | 66103-1 A29109CT-ND® 107.52 492.80 | A29109TR-ND® 4,000 | 537.60/M | 66102-6 58495-1 
Pin H A31989-ND® 441 30.79 | 1-66103-8 A31989CT-ND@ 38.73 177.50 | A31989TR-ND® 4,000 | 193.64/M | 2-66102-5 | 58495-1 
Socket H A31990-ND® 5.33 37.20 | 1-66105-9 | A31990CT-ND® 47.60 218.17 | A31990TR-ND® 4,000 | 238.01/M | 3-66104-0 | 58495-1 
Pin 24-20) .040~.080| © A25107-ND® 6.52 45.52 | 66103-3 A25107CT-ND® 58.52 268.19 | A25107TR-ND@ 4,000 | 292.58/M | 66102-8 58495-1 
Socket C A25108-ND® 10.49 73.26 | 66105-3 A25108CT-ND@ 70.79 324.46 | A25108TR-ND® 4,000 | 353.96/M | 66104-8 58495-1 
Pin A A1342-ND® 7.20 50.32 | 66103-4 A1342CT-ND@ 63.55 291.25 | A1342TR-ND@ 4,000 | 317.73/M | 66102-9 58495-1 
Socket A A1343-ND@ 11.58 80.86 | 66105-4 A1343CT-ND® 76.35 349.92 | A1343TR-ND® 4,000 | 381.74/M | 66104-9 58495-1 
Pin H A32008-ND® 7.93 55.38 | 66566-7 A32008CT-ND@ 47.25 216.55 | A32008TR-ND® 4,000 | 236.24/M | 1-66564-2 | 91542-1 
Socket F A25007-ND 7.30 50.98 | 66565-2 = _ —- |= _ -|-— 91542-1 
Socket | 24~20].060~.120) H = - —|-— A32007CT-ND@ 59.84 274.26 | A32007TR-ND® 4,000 | 299.19/M | 1-66563-1 91542-1 
Pin A A25115-ND® 7.06 49.30 | 66566-4 A25115CT-ND® 68.83 315.48 | A25115TR-ND® 4,000 | 344.16/M | 66564-8 91542-1 
Socket D A25008-ND 8.00 55.87 | 66565-4 A25008CT-ND 84.77 388.55 | A25008TR-ND 4,000 | 423.87/M | 66563-8 91542-1 
Pin 24-20 |.080 ~ 100 H A31996-ND@ 4.48 31.29 | 1-66400-0 | A31996CT-ND® 44.92 205.88 | A31996TR-ND® 4,000 | 224.60/M | 1-66332-4 |) 91523-1 
Socket H A31995-ND® 5.22 36.47 | 1-66399-0 | A31995CT-ND® 48.47 222.13 | A31995TR-ND® 4,000 | 242.33/M | 1-66331-4 | 91523-1 
Pin 24~20|.080~.100| G A29110-ND 10.68 74.57 | 66400-2 = _ — |= _ -—|- 91523-1 
Pin C A25121-ND@ 6.52 45.57 | 66400-3 A25121CT-ND@ 61.73 282.93 | A25121TR-ND® 4,000 | 308.66/M | 66332-7 91523-1 
Socket 24 ~ 20 |.080 ~ 100 C A25122-ND@ 10.49 73.26 | 66399-3 A25122CT-ND@ 76.55 350.87 | A25122TR-ND® 4,000 | 382.77/M | 66331-7 91523-1 
Pin i : A A1648-ND® 6.98 48.77 | 66400-4 A1648CT-ND@ 68.21 312.61 | A1648TR-ND@ 4,000 | 341.03/M | 66332-8 91523-1 
Socket A A1661-ND® 8.33 58.20 | 66399-4 A1661CT-ND@ 84.55 387.52 | A1661TR-ND® 4,000 | 422.75/M | 66331-8 91523-1 
Pin H A31987-ND@ 441 30.79 | 1-66099-5 A31987CT-ND@ 37.97 174.02 | A31987TR-ND® 4,000 | 189.84/M | 1-66098-8 | 58495-1 
Socket H A31988-ND® 5.33 37.20 | 1-66101-9 | A31988CT-ND® 40.53 185.75 | A31988TR-ND® 4,000 | 202.64/M | 1-66100-9 |) 58495-1 
Pin 18-16 |.080~.100/ © A25123-ND@ 7.24 50.54 | 66099-3 A25123CT-ND@ 64.80 297.01 | A25123TR-ND® 4,000 | 324.02/M | 66098-8 58495-1 
Socket C A25124-ND® 10.50 73.33 | 66101-3 A25124CT-ND® 80.36 368.29 | A25124TR-ND@ 4,000 | 401.78/M | 66100-8 58495-1 
Pin A A1340-ND@ 7.24 50.57 | 66099-4 A1340CT-ND@ 68.43 313.62 | A1340TR-ND® 4,000 | 342.14/M | 66098-9 58495-1 
Socket A A16080-ND@ 8.60 60.08 | 66101-4 A16080CT-ND@ 75.74 347.12 | A16080TR-ND® 4,000 | 378.68/M | 66100-9 58495-1 

@ RoHS Compliant # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts t+ 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 413 
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AMP Contacts (Pins and Sockets) (cont,) 


Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip AMP. 
Descrip- | Size Diameter | Contact} Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. Tooling 
tion AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. Part No. 
Pin H A31998-ND® 5.88 41.08 | 1-66361-2 A31998CT-ND® 37.97 174.02 | A31998TR-ND® 4,000 | 189.84/M | 1-66359-4 91519-1 
Socket H A31997-ND® 6.92 48.30 | 1-66360-2 | A31997CT-ND@ 49.26 225.79 | A31997TR-ND® 4,000 | 246.32/M | 1-66358-6 | 91519-1 
Pin 4g-14|.080~.100| © A25127-ND® 6.58 45.95 | 66361-3 A25127CT-ND@ 58.85 269.73 | A25127TR-ND® 4,000 | 294.26/M | 66359-9 91519-1 
Socket Cc A25128-ND® 9.74 68.03 | 66360-3 A25128CT-ND@ 76.59 351.02 | A25128TR-ND® 4,000 | 382.94/M | 66358-9 91519-1 
Pin A A1650-ND® 9.33 65.14 | 66361-4 A1650CT-ND@ 64.78 296.92 | A1650TR-ND® 4,000 | 323.91/M | 1-66359-0 | 91519-1 
Socket A A1341-ND® 10.42 72.79 | 66360-4 A1341CT-ND@ 84.39 386.79 | A1341TR-ND® 4,000 | 421.95/M | 1-66358-0 | 91519-1 
Pin H A32009-ND® 6.06 42.29 | 66602-8 A32009CT-ND@ 39.11 179.25 | A82009TR-ND@ 4,000 | 195.54/M | 66597-8 91521-1 
Socket F A25130-ND 7.29 50.92 | 66601-1 - — — |= _ —|-— 91521-1 
Socket | 18~ 14 |.110~.150) H = - —|— A32012CT-ND® 47.51 217.77 | A32012TR-ND® 4,000 | 237.57/M | 66598-9 91521-1 
Pin A A25131-ND® 6.99 48.83 | 66602-2 A25131CT-ND® 68.23 312.70 | A25131TR-ND® 4,000 | 341.13/M | 66597-2 91521-1 
Socket A A25012-ND® 7.72 53.94 | 66601-2 A25012CT-ND@ 83.85 384.31 A25012TR-ND® 4,000 | 419.25/M | 66598-2 91521-1 
Fig. 1, Series 1 — Grounding Pin (make first - break last) — RoHS Compliant 
Pin 24 ~ 20 |.045~.070] A A25133-ND 27.51 192.14 | 164163-2 - _ — |= _ —|-— 58495-1 
Pin 18~16 |.078~.098} A A25600-ND 19.42 135.62 | 164164-2 A25600CT-ND 160.12 733.88 | A25600TR-ND 5,000 | 800.60/M | 164161-4 58495-1 
Fig. 2, Series 1 — RoHS Compliant 
Pin 26 ~20 | .005 ~ 024 A A25136-ND 10.95 76.45 | 66182-1 - ad — |= 
Socket D A25137-ND 18.54 129.52 | 66183-1 = _ — |= 
Pin 18 ~ 16 | .030 ~.055 A A25138-ND 10.95 76.45 | 66180-1 = _ — |= 
Socket D A25139-ND 18.54 129.52 | 66181-1 - —_ — |= 
Fig. 3, Series 1 
Pin B A16081-ND 26.30 183.70 | 202236-1 - _ — |= 
Pin B A33761-ND® 19.15 133.74 | 202236-7 = _ — |= 
Socket _ _ J A31983-ND® 28.24 197.26 | 202237-7 = _ — |= 
Pin H A31982-ND® 10.40 72.66 | 202236-5 - —_ — 
Socket H A31984-ND® 11.40 79.60 | 202237-5 - _ — |= 
Fig. 4, Series 1 
Pin H A32000-ND® 6.17 43.10 | 6-66460-5 | — _ — |= 
Socket H A32005-ND® 7.76 54.19 | 5-66461-4 | — — — |= 
Pin F A29350-ND+ 5.66 38.10 | 66460-2 =- _— — |= 
Pin F A33762-ND: 5.46 36.75 | 6-66460-7 | — =_ — |= 
Socket =_ _ F A29345-NDt 7.03 47.30 | 66461-2 = ad — |= 
Socket F A33763-ND: 6.46 43.45 | 5-66461-8 | — —_ — |= 
Pin H A32001-ND@* 6.29 43.96 | 6-66460-6 | — —_— — |= 
Socket F A29349-ND& 7.03 47.30 | 66461-3 = _ —- |= 
Socket F A33764-ND@* 6.46 43.45 | 5-66461-9 | — _ — |= 
Pin G A32002-ND® 16.04 112.05 | 6-66460-2 | — — — |= 
Socket G A32006-ND® 12.26 85.67 | 5-66461-5 | — _ — |= 
Pin G A32003-ND: 10.59 73.99 | 6-66460-3 | — _ — |= 
Socket ad _ G A29347-NDt 10.57 71.10 | 66461-8 - _ — |= 
Socket G A33765-ND: 9.62 64.69 | 6-66461-2 | — _ — |= 
Pin G A32004-ND@* 9.81 68.50 | 6-66460-4 | — _ — |= 
Socket G A29348-ND*& 10.27 69.11 66461-9 _ _— — |= 
Socket G A33766-ND@* 9.91 66.66 | 6-66461-3 | — _- — = 
Fig. 5, Series 2 — RoHS Compliant 
Pin A A1630-ND 2.63 18.34 | 66507-9 = _ — |= _ -—|-— 91503-1 
Socket | 28 ~ 24 | .040 max. A A1632-ND 2.92 20.38 | 66505-9 - =_ — |= =— -—|-— 91503-1 
Socket D A31986-ND 5.25 36.68 | 1658538-1 | A31986CT-ND 11.64 53.36 | A31986TR-ND 10,000 52.40/M | 1658538-3 | 91503-1 
Pin A A1679-ND 2.36 24.44 66506-9 - _ — |= _ —|-— 91503-1 
Socket A A1680-ND 2.50 22.35 | 66504-9 - _ — |= —_ —|- 91503-1 
Pin 24 ~ 20 | .050 max. D A1008-ND 241 21.54 | 1-66506-0 | — _ — |= _ -—|-— 91503-1 
Socket A A1009-ND 2.55 22.80 | 1-66504-0 | — _ — |= _ -—|- 91503-1 
Socket D A31985-ND 2.48 17.36 | 1658537-2 } A31985CT-ND 9.73 44.61 A31985TR-ND 10,000 43.80/M | 1658537-1 | 91503-1 
Fig. 6, Series 2 — RoHS Compliant 
Pin _ _ D A1028-ND 4.82 29.64 | 66570-3 - ad — |= 
Socket D A1029-ND 3.91 34.97 | 66569-3 = ad — |= 
Fig. 7, Series 3 — Crimp — RoHS Compliant 
Pin H A31994-ND 28.60 199.76 | 66261-5 = _ — |= - —|-— 90382-2 
Socket H A32010-ND 64.68 451.73 | 2-66740-1 | — _ — |= _ -—|-— 90382-2 
Pin D A16022-ND 84.18 587.93 | 66261-2 - _— — |= _ -—|-— 90382-2 
Socket 16-12 | 135 ~ 160 D A16026-ND 93.28 651.49 | 66740-6 - — — |= _ -—|-— 90382-2 
Pin D A25031-ND§ 78.65 549.34 | 66262-2 - _— — |= _ —|-— 90382-2 
Pin E A25032-ND# 35.43 247.43 | 66261-4 - =_ — |= =_ -—|-— 90382-2 
Socket E A25033-ND# 70.85 494.86 | 66740-2 - — — |= ad -—|- 90382-2 
Pin E A25034-ND§# 78.65 549.34 | 66262-4 - —_ — |= _ -—|-— 90382-2 
Pin H A31993-ND 27.30 190.68 | 66259-5 - —_ — |= _ -—|- 90384-1 
Socket H A32011-ND 70.53 492.59 | 2-66741-1 | — _ — |= _ —|-— 90384-1 
Pin 40 | 190 ~ .220 D A16024-ND 62.73 438.11 66259-2 - _ — |= _ -—|- 90384-1 
Socket D A16028-ND 119.60 835.36 | 66741-6 - _ — |= _ —|-— 90384-1 
Pin E A25035-ND# 36.40 254.24 | 66259-4 = _ — |= _ -—|-— 90384-1 
Socket E A25036-ND# 102.38 715.05 | 66741-2 = _ — |= _ -—|- 90384-1 
@ RoHS Compliant # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts + 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap 


414 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z= ; AMP Series 1 Signal, Type Il, 
EO eer OUIes Screw Machined, Crimp 


Pin Diameter: 1.57 
AMP Series 1 Coaxial, Subminiature, haan 
Precision Formed, Crimp 


Retention Spring: Stainless steel 

Contact Finish: 30, gold over 50p nickel. Gold 
Outer Shell: Brass per MIL-C-50 
Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 (Pin); 


thickness controlled on socket O.D. 


Brass per QQ-B-626 (Socket) Wire Size | Insulation| Required | Digi-Key Price Each AMP 
Inner Dielectric: Polypropylene Description) AWG Dia. Inch | Hand Tool| Part No. il 10 100 | Part No. 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 Crimp 
Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over copper per Pin A25110-ND 4.84. 4.20 2.94] 201611-1 
COC 516. : Socket | 28°24 | .085-.055 | 91538-1 | 95112-ND 5.41 469 3.28| 201613-1 
Contact Finish: Gold/nickel; gold/copper (outer shell and . 
socket center conductor: 30p gold over 50y nickel; pin Pin .040-.062 | 91538-1 A25114-ND 2.74 2.38 1.67) 201578-1 
center conductor: 30y gold over 100y copper) Socket eer A25116-ND 3.42 2.97 2.08] 201580-1 
Pin Socket Pin ‘A25132-ND 3.90 3.38 2.37] 201330-1 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Socket -055-.088 | 91538-1 A25541-ND 461 4.00 2.80] 201328-1 
. Pin A25542-ND 2.94 2.55 1.78] 202507-1 
Coaxial Cable Socket 080-.105 | 90136-1 | 425543-ND 6.00 5.20 3.64] 202508-1 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin 18-46 No Ins. 91539-1 A25540-ND 4.73 410 2.87] 200336-1 
Description RG/U Part No. al 10 100 Part No. Socket Support A25539-ND 4.93 4.27 2.99] 200333-1 
5 No Ins. 
Contacts Pin Support 91539-1 A25140-ND 4.99 4.33 3.02] 204219-1 
7 178, 196 Pin No Ins. A25141-ND 3.70 3.21 2.24) 201570-1 
Pin i A25144-ND 21.19 18.37 12.83 | 226537-2 Z . : si ; 
196 (Double Braid) Socket a Support | 9153891 | a25142-ND 4.73 410 2.87) 201568-1 
178, 196 : No Ins. = eine " 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 1789 15.51 10.83 | 51565-2 Pin Support A25143-ND' 11.55 10.01 7.00} 212618-1 
174, 188, 316 Hand Tools 
5 174 (Double Braid) A29951-ND 764.78/1 91538-1 
Pin 179, 187 A25145-ND 14.63 12.68 8.86 | 226537-1 Certi-Crimp Tool with Dies ‘A29952-ND 2850.00/1 90136-1 
187 (Double Braid), 161 A29953-ND 551.57/1 91539-1 
174, 188, 316 PRO-CRIMPER™ II with Dies A30235-ND 645.39/1 58541-1 
Saket 174 Mourreeale) A25148-ND 13.54 44.74 3.20| 51565-1 & Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector 
187 (Double Braid), 161 i 
Ferrules ™ 
776166 RG asis0ND aa? -we|eeosro| | AMP .125 POWERBAND™ Contacts 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND = 93 .65| 1-332056-0 for Sealed Connectors 
Twisted Pair and Shielded Wire 
3 Test Current: 45A 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin Diameter: .125 
Description RG/U Part No. 1 10 100 | Part No. Contact Body: Copper with beryllium copper spring 
Contacts Contact Finish: 
— 30,28 A: Post plated 30 in mating area with 5p minimum 
(Twisted Pair, Solid) gold on remainder of contact, all over 100y 
: 28 (Twisted Pair, minimum nickel 
Pin A A25146-ND 18.41 15.96 11.15} 226537-3 
Stranded .005 Dia.) B: Post plated 200p silver in mating area with 5p . Socket 
26 (Twisted Pair, Solid minimum gold on remainder of contact, all over 
or Stranded .063 Dia.) 100 minimum nickel 
30, 28 
(Twisted Pair, Solid) Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
Socket sirended 005 Bie) A25149-ND 2295 19.89 13.90| 51565-3 Description AWG Finish Part No. al 10 Part No. 
26 (Twi d Pair, S slid Pin A A25066-ND 7.09 6.15 213845-4 
a guste 4 aes Dia) Socket ao A25067-ND 9.90 8.58 | 213847-4 
- - Pin B A25068-ND 5.48 4.75 213845-3 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 14.63 12.68 8.86 | 226537-1 Socket A25069-ND 750 6.50 213847-3 
Socket | 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) | A25148-ND 13.54 11.74 8.20] 51565-1 Pin A A25070-ND 6.34 5.50 | 213841-4 
Socket 10-8 A25071-ND 9.90 8.58 213843-4 
: : : : Eerrule Pin ‘A25072-ND 5.18 449 | 213841-3 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND = 1.17 .82] 1-332057-0 Socket B A25073-ND 750 6.50 213843-3 
A M P Tool Ss Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each Part No. 
aa; ; Die Set for PRO-CRIMPER III 
Digi-Key Price AMP ‘ 
Doser pel Each _| PartNo. | | oni Grimp Toot 2538-3430 AWG AST2OSND ai3t | Sr801 
= erti-Crimp Tool, 28-24, 24-; 7 | . = 
SHO-CRIMPER™ I vain Series T Contacts Contact Insertion / Extraction Tool... A1010-ND 5.54 | 91067-2 
Die Set, 28-24, 24-20, 18-16 AWG ......esceeeeee A9920-ND 145.50 | 58495-1 one CRIMBER IVIUPROSIERIE “eee Bee | Soar 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies .......... A9996-ND 66.00 354940-1 Seri 36 tact. - 
Die Set for PRO-CRIMPER III, —_ aust s Soe 
28-24, 24-20, 18-16 AWG..........00cccceeecee eee A9919-ND 103.50 | 58495-2 cern joe te A we AN eas ooeee 
Certi-Crimp Tool, 26-24, 24-20 AWG. ‘A9951-ND 519.12 | 91515-1 erd-Gnimp.. 100%, es S i 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9839-ND 519.12 91523-1 Contact Extraction TOO). iiis.2.0scesinsseenasdcinssennasisin A9912-ND 104.40 91019-3 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9841-ND 468.14 91505-1 Coaxial 
Certi-Crimp Tool, 18-14 AWG. . A31204-ND 551.57 91519-1 Die Set for PRO-CRIMPER III RG-174/188/316. A30529-ND 569.64 91911-3 
Series 1 and MIL-C-5015 Contacts Certi-Crimp Tool RG-178/196....... A25152-ND 5176.50 69656-2 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG. .........06cc0eeeeeeeeee A9941-ND 551.57 | 91542-1 Certi-Crimp Tool, 26 AWG Shielded A25153-ND 4885.50 | 69656-3 
Certi-Crimp Tool, 18-16, 14 AWG A9009-ND 551.57 91521-1 POWERBAND™ Contacts 
Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 | 305183 Certi-Crimp Hand Tool without Die . ‘A28006-ND 358.50 | 69710-1 
Series 2 Contacts Die Set for 69710-1, 8 AWG A97910-ND 3035.93 356611-1 
PRO-CRIMPER III with Die Set, Die Set for 69710-1, 10 AWG A97911-ND 2535.00 356611-2 
28-24, 24-20 AWG ........ 0.0.0 ccc ce ee eee eee eeeeee es A9990-ND 145.50 58448-2 Die Set for 69710-1, 12-14 AWG. A97912-ND 2655.00 356612-1 
AMP Shielded DIN C t PartNo, Piast ea 
le e on nec ors Description Part No. 1 25 Part No. 
‘i ‘ i ; 6-Position Housing .. A32317-NDt 2.42 57.31 | 9-212437-1 
Features: ¢ Crimp, snap-in contacts * Designed for ease of ret a 
post molding » Pre-molded cord guard « Tin-plated brass 8-Position Housing .. ..| A82318-NDT 2.83 66.94 | 9-212437-2 
contacts ° Ferrule crimps onto shield for reliable termination SS Ferrule Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Diameter ...| A1659-ND 2.09 48.45 | 212800-1 
* Meets or exceeds DIN specification 41524 for 3-position " 5-Position Receptacle, Right Angle... .-| A382314-ND 3.42 80.94 | 5212044-1 
and 5-position plugs and DIN 45322 for 6-position plugs * 6-Position Receptacle, Right Angle. A32315-ND 4.18 98.88 | 5212045-1 
+ UL recognized under the Component Program, File No. (ny, 8-Position Receptacle, Right Angle... .-| A82316-ND 4.53 107.19 | 5212047-1 
E26476 *CSA certified, File No. LA-S5510 ! Pin Contact, 28-22 AWG . ..| A1667-ND 10.55/10 _73.70/100 | 66728-5 
Housings: Black nylon 94V-0 Ferrule and Shield: Brass, a - a _ = 
tin-plated Cord Guard: Thermoplastic polymer, black Receptacle Cord Heust omar ee Ait tocce = Sad 
Contacts: Brass, tin-plated Pin Contacts: Copper alloy; Guard jousing - 


0.00050" tin over 0.000100" nickel plating t Ferrules, contacts and cord guards sold separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 415 


= Arrange- 
= 1 ment Description Digi-Key Price Each AMP 
Tyco Electronics Number Sex (Shell Only) Part No. 1 25 Part No. 
Authorized Distributor 
Series 2 
AM Pp Circu lar Metal Shell Connectors Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1618-ND# 24.33 22.56 208491-1 
20-08 Plug A1619-ND 97.35 90.24 208490-1 
Note: Shell Only Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter Reverse | Receptacle-Sq. Flanged | A1620-ND# 23.37 21.66 | 208493-1 
thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated | Arrangement/| Overall Dia. Plug A1621-ND 108.04 100.13 | 208492-1 
Plug: Insert: Black thermoplastic Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) jen Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1622-ND# 35.73 33.12 208475-1 
Aluminum alloy, zinc plated Retainer Ring: Stainless steel 14 1.225 (31.12) Plug A1623-ND 144.36 133.80 | 208474-1 
Note: 22 1.750 (44.45) 
Contacts (pins and sockets) must be ordered separately. 28 2.170 (55.12) 28-63 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1624-ND# 35.73 33.12 208477-1 
Plug A1625-ND 135.57 125.65 208476-1 
Series 1 and 2 Series 3 Series 3 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16070-ND 29.15 27.02 208495-1 
53-5 Plug A16071-ND 40.16 37.23 208494-1 
Plug A25052-ND 40.16 37.23 208496-1 
Reverse 
Receptacle-Sq. Flanged | A30541-ND 24.50 22.71 208497-1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16072-ND 31.86 29.53 208483-1 
ae Plug A16073-ND 51.31 47.56 208482-1 
ec ca os t laa Sex p . standard Sex - : Standart Sex Reverse | Receptacie-Sq. Flanged | A16074-ND 37.17 34.45 | 208485-1 
f (Plug/Pins) nate ren wemecen are M0 Plug A16075-ND 44.98 41.69 ‘| 208484-1 
Series 4 Series 4 
28-16 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16076-ND 32.62 30.23 208479-1 
Plug A16077-ND 51.39 47.64 208478-1 
28-22 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16078-ND 32.62 30.23 208481-1 
Plug A16079-ND 44.98 41.69 208480-1 


# Aluminum alloy, unplated 
+ Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells 


AMP CPC Connector 


* Standard Sex * Standard Sex t Reverse Sex t Reverse Sex 
Square Flange Receptacle Plug Square Flange Receptacle Plug 


Screw With Lock 


Cable Clamp 


Accessories, Metal-Shell Washer suena) “Te tag 
SS) 


Series 1 Series 2 Series 3 
Cable clamps are used to prevent 
excessive strain on cable or wire from 
being transmitted to the contacts inside 
the connector housings. 


Shell Size 14 


Shell Size 22 


Material: 
Zinc alloy, nickel plated 


Shell Size 22 = 
Arr. 22-3 


Shell Size 22 Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Shell Size.28 Cable Clamps 
14 225 ~ .562 (5.71 ~ 14.27) A1626-ND 11.54 10.70 208945-5 
22 -325 ~ .750 (8.26 ~ 19.05) A1627-ND 18.55 17.20 208945-7 
Series 4 28 -450 ~ .938 (11.43 ~ 23.83) A1628-ND 26.24 24.32 208945-8 
Protective Caps 
th5 14 = A25047-ND 1845 1740 | 219823-2 
el 
Es 22 a A1633-ND 29.81 27.63 211903-1 
le 28 _ A1634-ND 32.02 29.68 211904-1 
arr. 28-57T arr. 28-63f Shell Size 28 
Arr. 28-16M 


Shell Size 28 
Arr. 28-22M 


Connectors (DIN Type) 


Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally 
suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial 
control equipment. 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
+ Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Arrange- Material and Finish: * Plug/Receptacle: Thermoplastic, black * Contacts: Brass, tin over nickel plated 
ment Description Digi-Key Price Each AMP 
Number Sex (Shell Only) Part No. i 25 Part No. 
Series 1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1600-ND 21.32 19.76 208719-1 Mh 
4 Plug A1601-ND 55.92 51.84 | 208718-1 \ 
e 925 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1602-ND 24.33 22.56 | 208721-1 (23.8) J Ontieciaa 
Plug SEEN een See |e0BreUet Receptacle Housing Contact Housing Cord 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1604-ND 24.33 22.56 208715-1 
14-7 Plug A1605-ND 38.79 35.95 208714-1 
Reverse. Receptacle-Sq. Flanged | A1606-ND 24.33 22.56 208717-1 No. of Digi-Key Price Each AMP 
Plug A1607-ND 37.90 35.14 | 208716-1 Pos. | Description Part No. il 25 50 Part No. 
Receptacle-Sq. Flanged | A1608-ND 28.62 26.53 208487-1 Plug Assemblies 
22-14 Reverse Plug A1609-ND 37.56 34.81 208486-1 5 Contact Housing A25075-ND 1.38 1.28 1.12 207488-1 
Plug with Tetraseals A25051-ND$ 41.53 38.50 | 208486-3 6 | Contact Housing A25076-ND 269 2.50 2.18 | 207332-1 
99-16 | Standard | PecePtacle-Sq. Flanged | A1610-ND 31.96 29.63 | 208489-1 —_| Cord Guard A25077-ND 2.62 2.43 2.13 | 207314-1 
Plug A1611-ND 36.12 33.48 | 208488-1 Receptacle 
. i 7 5 Receptacle Housing A25079-ND 3.06 2.84 2.48 207487-1 
28-24 | Standard cone at Flanged ae Me aes eo sete : 6 | Receptacle Housing ‘A25080-ND 286 2.66 2.32 | 207333-1 
ug a : : - Crimp Contacts — 22-28AWG 
Standard | Receptacle-Sq. Flanged | A1614-ND 36.61 33.94 | 208471-1 ___ | Pin, Diameter .058” (1.47mm), Loose | A25082-ND 40. 38 83 | 207438-3 
28-37 Plug A1615-ND 46.17 42.79 | 208470-1 Socket, Loose A25083-ND 39 37 .32 | 207437-3 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1616-ND 36.61 33.94 208473-1 Tool 
Plug A1617-ND 44.30 41.06 | 208472-1 — | Contact Extraction Tool A25081-ND 59.48 _ — | 91136-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
416 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= 5 No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Tyco Electronics Fig.| Pos. | Sex A | B | C | PartNo. 1 25. | Part No. 
Authorized Distributor 4 Male | 35.0 | 27.9 | 14.4 | A97659-ND 13.88 12.15 | 1838250-3 
4 4 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 A97662-ND 14.38 12.59 | 1838256-3 
Ms and M1 2 Series Circular 5 Male 35.0 | 27.9 | 14.4 A97660-ND 15.78 13.81 | 1838252-3 
5 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 A97663-ND 16.34 14.30 | 1838258-3 
Co n n ecto rs Right Angled LED Version Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 
Specifications: 4 3 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 A97664-ND 24.46 21.41 | 1838264-3 
Electrical: * Operating Temperature: -25°C ~ 90°C »* Contact Resistance: 10m Maximum » Current 4 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 | A97665-ND 26.52 23.21 | 1838266-3 
Rating: 2A for M8 and 5A for M12 * Breakdown Voltage: 500VAC Minimum » Insulation Resistance: 100MQ Field Serviceable Connector, Solder Type, M12 Series 
Minimum Environmental: * Sealing Requirements: IP67 » Durability: 500 cycles 5 3 Male 418 | 14.4 = 'A97643-ND 1150 10.66 |1838275-1 
6 3 Female | 40.5 | 14.5 _ A97640-ND 12.96 12.01 | 1838274-1 
5 4 Male 41.8 | 14.4 = A97644-ND 12.10 11.21 |1838275-2 
6 4 Female | 40.5 | 14.5 = A97641-ND 13.84 12.83 | 1838274-2 
A NA 5 5 Male 41.8 | 14.4 = A97645-ND 12.65 11.73 | 1838275-3 
WY 6 5 Female | 40.5 | 14.5 _ A97642-ND 14.74 13.67 | 1838274-3 
wy Plastic Field Serviceable Connector, Solder Type, M12 Series 
ee 5 3 Male 41.8 | 13.8 = A97669-ND 11.21 10.40 | 1838277-1 
6 3 Female | 40.5 | 15.0 = A97666-ND 12.65 11.73 | 1838276-1 
Ms Shown M12:'Shown 5 4 Male | 41.8 | 13.8 | — | A97670-ND 11.79 10.93 |1838277-2 
6 4 Female | 40.5 | 15.0 = A97667-ND 13.55 12.56 | 1838276-2 
5 5 Male 41.8 | 13.8 = A97671-ND 12.40 11.50 | 1838277-3 
6 5 Female | 40.5 | 15.0 = A97668-ND 14.45 13.40 | 1838276-3 


AMP MIL-C-5015 Style Circular 
Plastic Connectors - Shell Size 20-14 


M12 Female Shown M12 Female Shown 


Reverse Sex Reverse Sex 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Digi-Key Price Each | AMP 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | Tyco Electronics Fig.| Description Part No. 1 25__| Part No. 
Fig.| Pos. Sex A B Cc Part No. 1 25 ‘| Part No. Plug Kit, Unassembled - RoHS Compliant 
Metal Panel Mount Connector, Solder, Straight, Rear (Hexagonal) Mounting 4 | Reverse Sex without Cable Clamp A25015-ND 11.28 © 10.45 | 213571-2 
MB Series Standard Sex without Cable Clamp A25016-ND 17.34 16.08 | 213652-1 
: S| Female | 21.0) 100 | — |vaeeeeeam (OO) 958 | 18888801 O.D. 453” (11.51mm), for use with Ta ae ND 3.96 3.67 | 206070-1 
, Male | 23 | 120 | 6.90 fe edcocie Beer abo. [Bape 1 | 0.0. 703" (17.86mm), for use with 213571-2 | A1689-ND 453 4.20 | 206322-1 
iu : Female | 21.0 ) 10.0 | — [ieRo7eoonp 14.50 10.66 | 1838839-2 O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 | A33767-ND@ 4.53 4.20 | 206322-9 
2 4 Male | 23 | 12.0 | 690 | A97637-ND 10.06 _ 8.81 | 1838838-2 Receptacle, Square Flange - RoHS Compliant 
M12 Series 2 Reverse Sex A25017-ND 9.98 9.26 | 213570-1 
1 3 Female | 25.3 | 18.0 = A97646-ND 10.31 9.56 | 1838891-1 Standard Sex A25018-ND 9.80 9.09 | 213651-1 
2 3 Male 24.5 | 18.0 | 10.6 A97649-ND 8.84 8.19 | 1838893-1 @ RoHS Compliant 
1 4 Female | 25.3 | 18.0 _ A97647-ND 11.50 10.66 | 1838891-2 Contacts for MIL-C-5015 Connectors 
2 4 Male 24.5 | 18.0 | 10.6 A97650-ND 10.31 9.56 | 1838893-2 . 
Crimp Style, Type IIl+ 
1 5 Female | 25.3 | 18.0 = A97648-ND 12.65 11.73 | 1838891-3 
2 5 Male 24.5 | 18.0 | 10.6 A97651-ND 14.50 10.66 | 1838893-3 Contact Finish: A: 30” gold on the electrical engagement area over 50u” nickel B: Tin 
Straight Connector with Strain Relief, 5 Meter PVC Cable, M8 Series Socket 
3 Male 42.0 | 10.5 = A97630-ND 12.26 10.73 | 1838286-3 
3 3 Female | 38.1 10.0 _ A97628-ND 13.14 11.50 | 1838282-3 
4 Male 42.7 | 10.5 _ A97631-ND 13.88 12.15 | 1838288-3 
4 Female | 38.1 10.0 = A97629-ND 14.38 12.59 | 1838284-3 
Straight Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 
3 Male 44.4 | 14.4 = A97652-ND 12.26 10.73 | 1838236-3 
3 Female | 43.3 | 14.5 = A97655-ND 13.14 11.50 | 1838242-3 
3 4 Male 44.4 | 14.4 = A97653-ND 13.88 12.15 | 1838238-3 Loose Pc. Cut Strip} Tape & 
4 Female | 43.3 | 145 | — A97656-ND 14.38 12.59 | 1838244-3 Cont.| Digi-Key Pricing = |AMP = —_| Digi-Key Pricing | Reel* |AMP 
5 Male 44.4] 14.4 _ A97654-ND 145.78 13.81 | 1838240-3 Desc. | AWG | Fin.] Part No. 10 100 | Part No. | Part No. 100 4,000 |Part No. 
5 Female | 43.3 | 14.5 _ A97657-ND 146.34 14.30 | 1838246-3 Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) 
Right Angled Connector with Strain Relief, 5 Meter PVC Cable, M8 Series Pin | 24-20| B |i ee BEOUOZGTENDS, 52.36 | 265.00/M [213605-1 
3 Male | 20.7 | 25.5 | 10.5 | A97632-ND 12.26 10.73 | 1838290-3 Soviet | 24-20] 8 a Ca = —|— 
3 | Female | 20.7 | 20.0 | 10.0 | A97634-ND 13.14 _ 11.50 | 1838296-3 Socket | 24201 Bb ESaiSe ams 704 85.18 (665657 lee — —— 
4 Socket | 24-20] A | A25008-ND® 8.00 55.87 |66565-4 |A25008CT-ND@ 84.77 | 423.87/M /66563-8 
be dee saute reed lesen SEEHND bes piace Wasa Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) 
4 Female | 20.7 | 20.0 | 10.0 | A97635-ND 14.38 12.59 | 1838298-3 Socket te441 8 WEGRREGENE 799 50.92 |ecen14 = — = 
Right Angled Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series Socket} 18-14) B | A33769-NDe 541 37.81 |eeco1-9 |— = _ I 
4 Male | 35.0 | 27.9 | 14.4 | A97658-ND 12.26 10.73 | 1838248-3 Pin | 18-14) A |A25131-ND@ 6.99 48.83 |eec02-2 |— = a 
Female’ | 95.0" |/:26.9° | 44.6 PEM NE) 1S ASO 1es8eet8 @ ROHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 417 


ZS 


PF! INC Miniature DIN Connectors 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. 
A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make 


applications include computers, peripheral devices, office, audio and video 
equipment. GENERAL SPECIFICATIONS: « Rating: 100VAC 1A maximum, 
12VDC 2A maximum ¢ Insulation Resistance: minimum 50MEGOQ @ 250VDC 
© Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ 


SMT Slim Shielded 
Right Angle Receptacle 


Right Angle PCB 
Mount Receptacle 


Slim Shielded Right 
Angle Receptacle 


these connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included) Revel Angle phlelded sai 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 5 CP-5050-ND® 2.43 2.11 1.62 | MD-50SG 
3 CP-2430-ND 18 68 .52 | MD-30S 6 CP-5060-ND® 2.46 2.14 1.64 | MD-60SG 
4 CP-2440-ND@ 81 ral .54 | MD-40S 8 CP-5080-ND® 2.61 2.27 1.74 | MD-80SG 
5 CP-2450-ND® 86 15 .57 | MD-50S Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins Shielded with Shielded with GND Verticle, PCB Verticle, PCB 
6 CP-2460-ND@ 90 78 60 | MD-60S 3 CP-6030-ND 2.37 2.06 1.58 | MD-30SGK Ground Tabs Tabs and Kinked Pins Mount Threaded 
7 CP-2470-ND® 1.02 89 68 | MD-70S 4 CP-6040-ND® 2.40 2.08 1.60 | MD-40SGK with Hex Nut 
8 CP-2480-ND@ 144 97 .74 | MD-80S 5 CP-6050-ND 2.43 2.11 1.62 | MD-50SGK 
9 CP-2490-ND@ 1.53 1.33 1.02 | MD-90S 6 CP-6060-ND® 2.46 2.14 1.64 | MD-60SGK 
Slim Shielded Right Angle PCB Receptacles — 8 CP-6080-ND@ 2.61 2.27 1.74 | MD-80SGK 
RoHS Compliant Vertical PCB Mount Receptacles — RoHS Compliant 
4 CP-2245-ND 1.44 1.25 .96 | MD2-40ST 3 CP-2730-ND 1.02 89 68 | MD-30SV 
6 CP-2267-ND 1.53 1.33 1.02 | MD2-60ST 4 CP-2740-ND 1.08 94 72 | MD-40SV 
SMT Slim Shielded Right Angle Receptacles — 5 CP-2750-ND 1.14 99 76 | MD-50SV = 
RoHS Compliant -2760- ; i : . a 5a (03) Baa) (Ga 
q CP-3145-ND 165 143 1.10 | MD2-40ST-SMT : CE oO ND pe 1 ie Sey a) aCe 
6 CP-3167-ND 1.74 1.51 1.16 | MD2-60ST-SMT Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut — aa 
Shielded Right Angle Receptacles RoHS Compliant 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
3] CP-2230-ND 9986.66 | MD-30SM 3 | CP-2830-ND 741 1.23 94 | MD-30CV 
4 aeons. 1.02 89.68 | MD-40SM 4 | CP-2840-ND 147 1.28 98 | MD-40cv 
5 (pche22a0:Nbe. 1.05 91.70 | MD-50SM 5 | CP-2850-ND 1.50 1.30 1.00 | MD-Socv In-Line Plug 
| Ok TUT: 20%. 32h\) MD-BOSM 6 | CP-2860-ND 156 1.36 1.04 | MD-60CV 
7 | CP-2270-ND@ 123 1.07 82 | MD-70SM 3 | cp-2880-ND tes 143 «110 | Mp-g0cy 
8 CP-2280-ND@ 1.32 1.15 .88 | MD-80SM In-Line Plugs Solder 
9 CP-2290-ND® 1.65 1.43 1.10 | MD-90SM 3 CP=2030-ND 1.29 112 36] MD-30 
Shielded Receptacles with Switch 4 CP-2040-NDe 1.32 115 ‘88 MD-40 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 = 1.34 | MD-30SMW 5 CP-2050-ND@ 138 120 ‘92 | MD-50 
4 CP-3040-ND@ 2.10 1.82 1.40 | MD-40SMW 6 CP-2060-ND® 120 104 30 | MD-60 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-50SMW 7 CP-2070-ND® 150 130 1.00 | MD-70 In-Li 
6 | CP-3060-NDe 231 201 1.54 | MD-60smw ; : n-Line Receptacle 
8 CP-2080-ND® 1.56 1.36 1.04 | MD-80 
7 CP-3070-ND 2.40 2.08 1.60 | MD-70SMW 9 CP-2090-ND® 1/98 172 132 | MD-90 
8 CP-3080-ND® 2.46 2.14 1.64 | MD-80SMW = : ; : 
Crimp Pin | CP-9999-ND. = 09 05 | T-0006 
Shielded Receptacles with Kinked Pins = 
3] cP-4030-ND "99 ~+«86.~«66 | MD-30SMK In-Line Receptacles Solder 
4 | CP-4040-ND@ 102 89 68 | MD-40SMK | See a 
5 | CP-4050-ND@ 1.05 91 70 | MD-50SMK 4 Reet Ne 12g ralz, 286: | MD-40J 
6 | CP-4060-ND@ 111.9774. | MD-GOSMK 5 pea ieo ine, 156 1361.04 | MD-50J 
7 | CP-4070-ND@ 1.23 1.07 82 | MD-70SMK 6 RReroa nis, 1.62 1.41 1.08 | MD-60J 
8 | CP-4080-ND@ 1321.15 __.88 | MD-80SMK 7 | CP-2170-ND 1.47 1.28.98 | MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs 8 CP-2180-ND@ 153 133 1.02 | MD-80J 
a 5 = 9 CP-2190-ND® 1.98 1.72 1.32 | MD-90J 
3 Gree 0e AND) a7 206 1.58 | MD-305G 3 Pos. 4 Pos 5 Pos. 6 Pos 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 
4 _| CP-5040-ND@ 2.40 2.08 1.60 | MD-40SG @ RoHS Compliant : HB : i : e : 
Mini-DIN Panel Mount Connectors No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 6 CP-2660-ND® 1.71 1.49 1.14 | MD-60SP 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Receptacle, 3 CP-2530-ND 1.44 1.25 -96 | MD-30SN 7 CP-2670-ND® 1.56 1.39 1.04 | MD-70SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4” Lead Wires : Cea Moe ie ae 6 MD=0SN 8 CP-2680-ND@ 162 141 1.08 | MD-80SP 
4 a : : is Panel Mount Mini-DIN Connectors with 4” 
6 | CP-2560-ND@ 1.62 1.41. ‘1.08 | MD-60SN Lead Wires (26AWG) — RoHS Compliant 
ae eee ae ae a 3] CP-2930-ND 1.65 1.43 1.10 | MD-30PL100 
¢ RepecNA «ogo tal tee | Mpcooy 4 | CP-2940-ND 174 151 1.16 | MD-40PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic 5 Pediat 1.89 1.64 1.26 | MD-50PL100 
3 CP-2630-ND® 1.32 1.15 38 | MD-30SP 6 CP-2960-ND 1.98 1.72 1.32 | MD-60PL100 
4 CP-2640-ND@ 1.59 141 1.06 | MD-40SP 8 CP-2980-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-80PL100 
5 CP-2650-ND 144 1.25 96 | _MD-50SP @ RoHS Compliant 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Circular DIN Connectors a i en ra cea 
APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance Right Angle Front Shielded Receptacles Receptacle Locking 
with relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal 3 CP-7030-ND® MS 65 50 | SDF-30J Receptacle 
or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, 4 CP-7040-ND® 90 18 60 | SDF-40J 
office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable 5 CP-7050-ND@ 90 78 60 | SDF-50J Right Angle Right Angle Right Angle 
design have made them a proven value. 6 CP-7060-ND® 1.23 1.07 82 | SDF-60J | Front Shielded , SMT 
GENERAL SPECIFICATIONS: + Ratings: 100VAC 2A maximum 7 | CP-7070-ND 1.32 1.15 88 | SDF-70J Receptacle Receptacle 
¢ Insulation Resistance: minimum 100MEGQ @ 500VDC « Voltage 8 CP-7080-ND® 1.50 1.30 1.00 | SDF-80J j 
Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10m0 @ 13 Hight Anole aes Mes Receptacton. 
maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 7 CE-1000-ND 96 110 2a SDS-400-SMT 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 8__| CP cee pias ae Ras compnagr 
posse eBartNy SS OOo Earn: 3) CP=1030-ND ii 99 76] $D-30 
Panel Mount Receptacles — RoHS Compliant 4 CP-1040-ND 117 1.02 73 | sp-40 
3 CP-1230-ND 1.20 1.04 80 SD-30SN 5 CP-1050-ND 123 107 32 | Sp-50 
4 | CP-1240-ND 126 140 84 | SD-40SN 8 | CP-1060-ND 129 110 ~~ 84| SD-60 
5 | CP-1250-ND 129° 142 ~~ 86 | SD-SOSN 7 | CP-1070-ND 132 145 ~~ 88| $D-70 
6 | CP-1260-ND 135 117 90 | SD-60SN 3 | cp-to80-ND 135 117 90 | sD-80 
7 [eee 188 1200092 | SD-708N 13__| CP-1013-ND 198 1.72 1.32 | SD-130 
8__| CP-1280-ND 1441.25 96 _| _SD-80SN In-Line Locking Plugs 
Panel Mount Locking Receptacles 3 CP-1033-ND® 3.41 2.96 2.28 | SD-30LP 
3] CP-1233-ND@ = 2.48 2.15 1.66 | SD-30LS 4 | CP-1034-ND® 3.55 3.08 2.37 | SD-40LP 
4 CP-1234-ND® 2.62 2.28 1.75 SD-40LS 5 CP-1035-ND 3.73 3.24 2.49 | SD-50LP 
5 CP-1235-ND® 2.76 2.40 1.85 SD-50LS 6 CP-1036-ND@ 3.88 3.36 2.59 | SD-60LP 
6 CP-1236-ND® 2.91 2.52 1.94 SD-60LS 7 CP-1037-ND 4.02 3.49 2.68 | SD-70LP 
7 CP-1237-ND 3.05 2.65 2.04 SD-70LS 8 CP-1038-ND 416 3.61 2.78 | SD-80LP 
8 CP-1238-ND® 3.20 2.78 2.14 SD-80LS In-Line Right Angle Plugs 
Vertical PCB Mount Receptacles 3 CP-1330-ND® 2.28 1.98 1.52 ] SDR-30 
3 CP-3130-ND 88 AT 59 SD-30BV 5 CP-1350-ND® 2.49 2.16 1.66 | SDR-50 
5 CP-3150-ND® 93 81 62 SD-50BV 6 CP-1360-ND® 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
6 CP-3160-ND® 96 83 64 SD-60BV 7 CP-1370-ND 2.73 2.37 1.82 | SDR-70 
7 CP-3170-ND 99 86 66 SD-70BV 8 CP-1380-ND® 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
8 CP-3180-ND® 1.04 90 69 SD-80BV In-Line Receptacles — RoHS Compliant 
Right Angle Receptacles — RoHS Compliant 3 CP-1130-ND 1.14 99 76 | SD-305 
3 CP-2330-ND 69 60 6 SDS-30J 4 CP-1140-ND 1.29 1.412 .86 | SD-40J 
4 CP-2340-ND 2: 63 8 SDS-40J 5 CP-1150-ND 1.32 1.15 .88 | SD-50J5 
5 CP-2350-ND 2: 63 48 SDS-50J 6 CP-1160-ND 1.35 alg .90 | SD-60J 
6 CP-2360-ND 1.08 94 We SDS-60J if CP-1170-ND 1.38 1.20 92 | SD-70J5 
7 CP-2370-ND 1.20 1.04 80 SDS-70J 8 CP-1180-ND 1.41 1.23 .94 | SD-80J5 
8 CP-2380-ND 1.32 1.415 88 SDS-80J 13 CP-1113-ND 3.45 2.99 2.30 | SD-130J 
13__| CP-2313-ND 285 247 1.90 | SDD-130)_| » RoHS Compliant 8Ros. _13'Pos: 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& sineatos Mini DIN Connectors 


APPLICATIONS: 

Because of their compact size and durable design, Mini DIN connectors are ideal for signal applications 
where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these connectors an excellent 
choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, office, audio 
and video equipment. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


¢ Rating: 100VAC 1A maximum, 12VDC 2A maximum » Insulation Resistance: minimum 50MQ @ 
250VDC ¢ Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ maximum, Shell - 
50mQ maximum (All accessories included) 


Right Angle 
Receptacle 


Shielded Right 
Angle Receptacle 


In-Line Jack 


In-Line Plug 


Digi-Key Pricing 
Part No. i 10 100 


Singatron 
Part No. 


Panel Mount 
Receptacle, 
Plastic 


Description 


Panel Mount Mini DIN Connectors 


With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) 


3-Pos. Recept. | 275-1100-ND® 1.71 14.85 115.50 | 2MJ-20116000 


4-Pos. Recept. | 275-1101-ND® 1.95 17.01 132.30 | 2MJ-20216000 


5-Pos. Recept. | 275-1102-ND 2.14 18.63 144.90 | 2MJ-20316000 


@ RoHS Compliant 


& sivearnoy Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: 


Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity which make them an 
excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 
equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have made them a proven 
value. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


* Ratings: 100VAC 1A maximum, 24VDC 2A maximum * Insulation Resistance: minimum 100MQ @ 
500VDC * Voltage Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ maximum, 
Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 


Front Shielded 
Right Angle Receptacle 


Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle 


In-Line Jack 


Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1040-ND 81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1041-ND@ 84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1043-ND@ .93 8.10 63.00 | 2MJ-0004A110 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1044-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0005A110 
Shielded Right Angle Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1046-ND 1.02 8.91 69.30 | 2MJ-0101A120 Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
4-Pos. Right Angle Receptacl 275-1047-ND@ 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 
Seen alae Panel Mount Receptacles 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1049-ND@ 1.45 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 3-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1012-ND® 73 635 49.95 | YE-1363 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1050-ND@ 1.27 11.07 86.10 | 2MJ-0105A120 5-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1014-ND@ 82 716 55.65 | YE-1365A 
In-Line Plug Right Angle Receptacles 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1019-ND@ 78 6.75 52.50 | 2DJ-00600003 
5-Pos. In-Line Plug 275-1030-ND 1.45 9.99 77.70 | 62000-5P 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1022-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0108PA03 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 1.29 11.21 87.15 | 62000-7P 
Right Angle Front Shielded Receptacles 
In-Line Jack 
spre ne 7-Pos. Right Angle Front Shielded | 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 | 2DJ-0077PSA2 
3-Pos. In-Line Jack 275-1034-ND 1.26 10.94 85.05 | 63000-3P 8-Pos. Right Angle Front Shielded | 275-1027-ND 1.71 14.85 115.50 | 2DJ-0108PSA2 
5-Pos. In-Line Jack 275-1036-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-5P In-Line Jack 
7-Pos. In-Line Jack 275-1038-ND 1.53 13.37 103.95 | 63000-7P 3-Pos. In-Line Jack 275-1006-ND 76 6.62 51.45 | YE-1333 
8-Pos. In-Line Jack 275-1039-ND¢ 1.60 13.91 108.15 | 63000-8P 4-Pos. In-Line Jack 2S NOAN LD 647-29 56.70 | YE-1994 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 419 


Amphenol’Connex FF Connectors 
BNC Connectors and Reversed Polarized Connectors 


Cable Group Center) Body |Cable Attachment Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. |Description RG/U Contact| Plating| Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1000-ND 2.11 1.320 1.17] 112116 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1001-ND* 3.32 2.08 = 1.84 | 112116RP 


Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1002-ND 2.09 1.31 1.16 | 112514 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1003-ND 248 1.55 1.37] 112597 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1004-ND 2.12 1.32 1.417] 112119 
Plug, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1005-ND 2.08 1.30 1.15] 112507 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1006-ND 268 1.67 1.48} 112132 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1007-ND* 3.35 2.09 = 1.86 | 112132RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp }|ACX1008-ND 2.68 1.67 1.48 | 112512 
Plug, Straight RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1009-ND 2.68 1.67 1.48 | 112133 
Plug, Straight 179, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1010-ND 2.70 1.69 1.50 | 112644 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1011-ND 3.04 1.90 1.68} 112516 

1 | Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1012-ND 6.57 4.11 3.64 | 112562 
Plug, Straight RG 214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1013-ND 6.57 4.11 3.64 | 112589 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1014-ND 2.21 1.38 1.23 | 112533 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1015-ND* 3.32 2.08 = 1.84 | 112533RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1016-ND 6.57 9 4.11 3.64 | 112563 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1017-ND* 6.85 4.28 3.79} 112563RP 
Plug, Straight RG 6, 143, 212 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1018-ND 218 1.37 = 1.21 | 112508 
Plug, Straight RG B1694A, B9248 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1019-ND 2.19 1.387 1.21 | 112565 
Plug, Straight RG 6 Plenum, B1695A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1020-ND 2.23 1.39 1.23 | 112519 
Plug, Straight -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder }ACX1021-ND 3.07 1.92 1.70) 112551 
Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder }ACX1022-ND 3.07 1.92 1.70 | 112552 
Plug, Straight .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder }ACX1023-ND 2.76 1.73 1.53 | 112710 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Solder |ACX1024-ND 462 2.89 2.56| 112162 
Plug, Right Angle 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1025-ND 5.66 3.54 3.13] 112526 

2 Plug, Right Angle RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1026-ND 6.84 4.28 3.79} 112594 
Plug, Right Angle B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1027-ND 6.84 4.28 3.79} 112596 
Plug, Right Angle RG 174, 188A, 316 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1028-ND 6.04 3.15 2.79] 112178 
Plug, Right Angle RG 179, 187A Gold | Nickel | Crimp Solder |ACX1029-ND 499 3.12 2.76 | 112179 


Bulkhead Jack 
Bulkhead Jack 


ACX1030-ND 442 276 2.45] 112202 
ACX1031-ND* 3.88 243 2.15} 112202RP 


58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195,B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp 
RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp 


Bulkhead Jack 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1032-ND 438 2.74 2.43} 112505 
Bulkhead Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1033-ND 438 274 2.43} 112234 
3 | Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold_| Nickel | Crimp Crimp _|ACX1034-ND 438 2.74 2.43 | 112517 
Bulkhead Jack RG 179, 187A, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1035-ND 438 274 2.43] 112235 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1036-ND 711 444 = 3.94} 112522 
Bulkhead Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Nickel | Solder Solder }ACX1037-ND 456 2.85 2.53} 112581 


Bulkhead Jack 
Jack, Straight 
Jack, Straight 
Jack, Straight 


.085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Nickel | Solder Solder 

RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp 
58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp 
RG 55, 142, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp 


ACX1038-ND 456 2.85 2.53 | 112580 
ACX1039-ND 270 1.69 1.50] 112144 
ACX1040-ND* 270 1.69 1.50} 112144RP 
ACX1041-ND 2.70 1.69 1.50} 112513 


4 | Jack, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1042-ND 268 1.67 1.48} 112147 
Jack, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1043-ND 2.70 1.69 1.50] 112649 
Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1044-ND 280 1.75 1.55] 112160 
Jack, Straight RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1045-ND 2.80 1.75 1.55] 112161 
Bulkhead Receptacle, 500 =— Gold | Nickel = — ACX1046-ND. 2.34 146 = 1.30] 112424 

5 | Bulkhead Receptacle — Gold | Nickel _ _ ACX1047-ND* 7.83 4.90 4.42] 112424RP 
Bulkhead Receptacle, Isolated, 500 = Gold | Nickel = - ACX1048-ND. 3.94 246 2.18) 112431 

6 | Panel Receptacle = Gold | Nickel = = ACX1049-ND. 430 2.69 2.38 | 112290 
PCB Receptacle, 4-Legs — Gold | Nickel — = ACX1050-ND. 2.31 1.44 1.28 | 112538 

7 | PCB Receptacle, 4-Legs, Short Body _ Gold | Nickel _— _ ACX1051-ND 2.77 1.73 1.53 | 112404 
PCB Receptacle Jack, 3-Legs = Gold | Nickel _ _- ACX1052-ND. 4.81 3.01 2.67 | 112483 

8 | PCB Receptacle Jack, 500, Vertical = Gold | Nickel = = ACX1053-ND. 3.68 2.30 2.04 | 112536 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 500 — Gold | Nickel = — ACX1054-ND. 3.98 2.49 2.21 | 112437 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 750 _ Gold | Nickel — _ ACX1055-ND. 3.98 249 2.21} 112438 

9 Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 — Gold | Nickel — — ACX1056-ND 5.60 3.50 3.10 | 112439 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750. — Gold | Nickel —_ — ACX1057-ND 5.60 3.50 3.10 | 112440 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 al Gold | Nickel _ _ ACX1058-ND. 438 2.74 243] 112443 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 — Gold | Nickel _— _— ACX1059-ND 4.38 2.74 2.43 | 112444 

40 Adapter, Jack-Jack, 500 = Gold | Nickel = _ ACX1060-ND. 2.80 1.75 1.55] 112445 
Adapter, Jack-Jack, 750 = Gold | Nickel = = ACX1061-ND. 2.80 1.75 —1.55| 112446 

4 Adapter, Plug-Plug, 500 =— Gold | Nickel = _ ACX1062-ND. 467 2.92 2.58| 112447 
Adapter, Plug-Plug, 750 = Gold | Nickel = = ACX1063-ND. 467 2.92 2.58 | 112448 

42 "T’ Adapter, Jack-Plug-Jack, 500 — Gold | Nickel _— _ ACX1064-ND. 2.94 1.84 1.63] 112461 
‘T’ Adapter, Jack-Plug-Jack, 750 = Gold | Nickel = = ACX1065-ND. 3.29 2.06 1.82 | 112462 
Terminator Plug, 500 — Gold | Nickel _— _ ACX1066-ND. 280 1.75 = 1.55 | 202103 

13 | Terminator Plug, 750 _ Gold | Nickel _ _ ACX1067-ND. 2.80 1.75 1.55} 202105 
Shorting Plug = Gold | Nickel = = ACX1069-ND. 3.67 2.30 2.03 | 202114 

— | Male Cap with Chain (For Receptacles) =— —_ | Nickel — =— ACX1068-ND 2.68 1.67 1.48 | 202100 


* Reverse Polarity 


SMA and Reverse Polarized SMA Connectors 


Cable Group Center| Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact| Plating | Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 |Part No. 
-141 Semi-Rigid, 402, U =_ Gold Solder Solder | ACX1175-ND 2.06 1.29 1.14 |132100 
-141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1176-ND 3.77 2.36 = 2.09 |132102 
.085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1177-ND 3.77 2.36 = 2.09 |132101 
.085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1178-ND* 460 2.88 2.55 |132101RP 
.250 Semi-Rigid Gold | Gold Solder Solder | ACX1179-ND 6.05 3.78 3.35 [132296 


ACX1192-ND 437 2.73 2.42 |132113 
ACX1193-ND* 5.48 3.42 3.03 |132113RP 


Plug, Straight 
Plug, Straight 


RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold Crimp Solder 
58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Solder 


Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1194-ND 438 274 2.43 |132195 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1195-ND* 5.01 313 2.77 |132195RP 

44 [Plug Straight LVIR200™, B7807A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1196-ND 4.52 2.82 2.50 |132234 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold | Gold | Crimp Solder |ACX1197-ND* 5.45 340 3.02 |132234RP 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1198-ND 7.22 451 4.00 |132231 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1199-ND* 8.69 5.43 4.82 |132231RP 
Plug, Straight 89913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1200-ND 8.23 5.15 4.56 |132298 
Plug, Straight 89913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1201-ND* 9.59 5.99 _5.31 |132298RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1202-ND 437 273 2.42 132114 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMIR100 Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1203-ND* 6.84 4.27 3.79 |132114RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1204-ND 4.29 268 2.38 |132178 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1205-ND* 5.94 3.71 3.29 |132178RP 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Solder | ACX1206-ND 674 4.21 3.73 [132193 
Right Angle, Direct Solder Plug 141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1180-ND 690 431 3.82 [132112 
Right Angle, Direct Solder Plug 085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1181-ND 6.90 4.31 3.82 |132111 


Right Angle, Crimp Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Solder ) ACX1207-ND 7.92 4.95 4.38 |132122 


15 Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold Crimp Solder | ACX1208-ND* 748 467 4.14 |132122RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Solder | ACX1209-ND 7.90 494 4.38 |132194 
Right Angle, Crimp Plug LMR200, B7807A Gold | Gold Crimp Solder | ACX1210-ND 7.39 462 4.09 [132235 
rene| Mount * Reverse Polarity + Nut and Washer not included (Continued) 
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Amphenol’Connex 


Fig. 24 
Adapter 
Fig. 26 
Adapter 


Adapter 
Fi 


Right Angle 


RF Connectors 


SMA and Reverse Polarized SMA Connectors (Cont.) 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact| Plating | Outer / Inner | PartNo. 50 100 | Part No. 
Right Angle, Crimp Plug LMR200™, B7807A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1211-ND* 7.19 4.50 3.98 |132235RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1212-ND 10.40 6.50 5.76 |132239 
Right Angle, Crimp Plug B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1213-ND 8.23 5.14 4.56 | 132299 
15 |Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1214-ND 7.92 495 4.38 |132123 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1215-ND* 748 4.67 4.14 |132123RP 
Right Angle, Crimp Plug 316 Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1216-ND 7.92 4.95 4.38 |132182 
Right Angle, Crimp Plug RG 178B, 196A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1217-ND 7.35 459 4.07 | 132173 
Bulkhead, Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1218-ND 6.15 3.84 3.41 |132118 
Bulkhead, Crimp Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1219-ND* 6.01 3.76 3.33 |132118RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1220-ND 6.09 3.81 3.37 | 132191 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1221-ND* 6.01 3.76 3.33 |132191RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1222-ND 6.16 3.85 3.41 | 132241 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1223-ND 7.19 449 3.98 |132119 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1224-ND* 5.71 3.57 3.16 |132119RP 
16 |Straight, Crimp Jackt RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1225-ND 5.91 3.69 3.27 |132116 
Straight, Crimp Jackt 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1226-ND* 4.79 3.00 2.66 |132116RP 
Straight, Crimp Jackt RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1227-ND 6.84 3.65 3.24 [132117 
Straight, Crimp Jackt 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1228-ND* 479 3.00 = 2.66 ]132117RP 
Straight, Crimp Jackt 316, U Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1229-ND 486 3.04 2.69 | 132198 
Direct Solder, Bulkhead Jack 141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1182-ND 7.06 441 3.91 | 132106 
Direct Solder, Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1183-ND 7.06 441 3.91 |132105 
Direct Solder, Bulkhead Jack .250 Semi-Rigid Gold | Gold Solder Solder | ACX1184-ND 959 599 5.31 |132346 
Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1185-ND 6.94 4.34 3.84 | 132107 
Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1186-ND 6.94 434 3.84 | 132108 
17 |Panel Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1187-ND* 6.25 3.29 2.97 | 132108RP 
Receptacle, 4-Hole Flange, PTFE - Gold | Gold _ - ACX1238-ND 7.60 4.75 4.21 |132146 
— |Receptacle, 2-Hole Flange, PTFE = Gold | Gold = = ACX1239-ND. 7.92 4.95 4.38 [132147 
Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1188-ND 6.94 4.34 3.84 | 132109 
18 Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1189-ND* 6.03 3.15 2.85 |132109RP 
Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1190-ND 6.48 4.05 3.59 |132110 
Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1191-ND* 5.96 3.73 3.37 |132110RP 
19 PCB, Jack (Extended Legs) _ Gold | Gold _ _ ACX1230-ND 5.12 3.20 2.83 | 132134 
PCB, Jack (Extended Legs) = Gold | Gold = - ACX1231-ND* 411 2.57 2.28 |132134RP 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold _ =— ACX1232-ND 8.64 540 4.79 |132136 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1233-ND* 8.04 5.03 4.45 |132136RP 
20 Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1234-ND 11.70 7.31 = 6.48 | 132203 
Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack = Gold | Gold = _- ACX1235-ND* 10.20. 6.37 5.65 _|132203RP 
21 |Bulkhead, Receptacle, Front Mount _— Gold | Gold —_ _— ACX1236-ND 6.39 4.00 3.54 | 132137 
22 |Bulkhead, Receptacle, Rear Mount _— Gold | Gold _— _— ACX1237-ND 5.91 3.70 3.28 | 132139 
93 Plug to Plug _ Gold | Gold _ _ ACX1240-ND 7.02 439 3.89 | 132168 
Plug to R-P Plug - Gold | Gold = = ACX1241-ND* 12.79 7.99 7.08 |132168RP 
24 Jack to Jack — Gold | Gold _ _- ACX1242-ND 6.72 3.58 3.17 |132169 
Jack to R-P Jack = Gold | Gold = - ACX1243-ND* 6.11 3.20 2.83 | 132169RP 
95 Bulkhead, Jack to Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1244-ND 877 548 4.86 | 132170 
Bulkhead, Jack to R-P Jack - Gold | Gold _ _- ACX1245-ND* 12.67 7.92 ~—_—7.01_:|132170RP 
Plug to Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1246-ND 7.10 444 3.93 |132171 
26 |R-P Jack to Plug _ Gold | Gold _ _ ACX1247-ND* 639 4.00 3.54 |132171RP 
Jack to R-P Plug - Gold | Gold = =- ACX1248-ND* 6.39 4.00 3.54 |132171RP-10 
27 |Plug to Jack, Right Angle _ Gold | Gold =- =- ACX1249-ND 10.32 6.45 5.72 [132172 
— |Plug Cap (Less Chain) = = Gold = = ACX1250-ND 1.97 1.23 1.09 [202112 
— |Terminator Plug, 500 _ Gold | Gold _ =- ACX1251-ND 3.20. 2.00 1.77 | 132360 
— {Terminator Jack, 500 - Gold | Gold _ _- ACX1252-ND 6.37 3.36 2.97 | 132361 
* Reverse Polarity + Nut and Washer not included 
SMB and MINI 75 Ohm SMB Connectors 
Cable Group Center | Body |Cable Attachment Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner {Part No. al 50 100 | PartNo. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1278-ND 6.05 3.78 3.35 | 142255 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1279-ND 6.75 4.22 3.74 | 142220 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1280-ND 6.46 4.04 3.58 | 142186 
Plug, Straight, Mini 750 179, 187, Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1281-ND 6.14 3.84 3.40 | 142186-75 
28 Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1282-ND 6.52 4.08 3.61 | 142187 
Plug, Straight, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1283-ND 6.08 3.80 3.37 | 142187-75 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1284-ND 6.52 4.08 3.61 | 142229 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1285-ND 6.05 3.78 3.35 | 142212 
Direct Solder Plug, Mini 750 .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1286-ND 5.14 3.22 2.91 | 142212-75 
Plug, Straight, Mini 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1287-ND 6.51 4.07 3.61 | 142222-75 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1288-ND 7.86 4.91 4.36 | 142206 
Right Angle, Crimp Plug 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1289-ND 18.27 11.42 10.21 | 142322 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1290-ND 5.76 3.60 3.19 | 142194 
Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1291-ND 6.97 4.35 3.86 | 142194-75 
Right Angle, Crimp Plug 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1292-ND 7.92 4.95 4.38 | 142176 
29 Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1293-ND 7.03 4.40 3.89 | 142176-75 
Right Angle, Crimp Plug RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1294-ND 8.30 5.18 4.59 | 142195 
Right Angle, Direct Solder, Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1295-ND 7.19 4.50 3.98 | 142214 
Right Angle, Direct Solder, Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1296-ND 19.19 11.99 10.73 | 142329 
Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1297-ND 7.16 4.48 3.97 | 142221-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1298-ND 4.75 2.97 2.63 | 142191 
Bulkhead, Crimp Jack, Mini 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1299-ND 4.79 3.00 2.66 | 142191-75 
Bulkhead, Crimp Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1300-ND 4.79 3.00 2.66 | 142192 
30 |Bulkhead, Crimp Jack, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1301-ND 4.57 2.85 2.55 | 142192-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1302-ND 4.79 3.00 2.66 | 142231 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1303-ND 12.67 7.92 7.01 | 142301 
Bulkhead, Receptacle Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold = —__|ACX1309-ND 3.65 2.28 2.02 | 142154 
Straight Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1304-ND 414 2.59 2.29 | 142189 
Straight Jack, Mini 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1305-ND 4.18 2.61 2.32 | 142189-75 
31 |Straight Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1306-ND 3.93 2.46 2.18 | 142190 
Straight Jack, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1307-ND 4.18 2.61 2.32 | 142190-75 
Straight Jack 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1308-ND 5.99 3.74 3.32_| 142241 
30 PCB Straight Plug _ Gold | Gold — — — |ACX1310-ND 5.72 3.58 3.17 | 142134 
PCB Straight Plug, Mini 750 _ Gold | Gold _- —__|ACX1311-ND 5.75 3.60 3.19 | 142134-75 
PCB Jack _ Gold | Gold _ —  |ACX1312-ND 2.93 1.83 1.63 | 142138 
33 PCB Jack, Mini 750 — Gold | Gold _ —  |ACX1313-ND 3.08 1.93 1.71 | 142138-75 
PCB Bulkhead Receptacle — Gold | Gold - —  |ACX1314-ND 5.21 3.26 2.89 | 142210 
PCB Bulkhead Receptacle, Mini 750 _ Gold | Gold _ —__|ACX1315-ND 5.17 3.23 2.86 | 142210-75 
PCB, Jack — Gold | Gold _ —  |ACX1316-ND 5.24 3.27 2.90 | 142146 
34 PCB, Jack, Mini 750 — Gold | Gold = —  |ACX1317-ND 5.71 3.57 3.16 | 142146-75 
PCB, Bulkhead, Jack _ Gold | Gold _ —  |ACX1318-ND 7.35 4.59 4.07 | 142184 
PCB, Bulkhead, Jack, Mini 750 = Gold _| Gold = — ___|ACX1319-ND 7.38 4.61 4.09 | 142184-75 
35 |Panel Receptacle, 4-Hole Flange = Gold | Gold =— = ACX1320-ND 4.48 2.80 2.53 | 142162 
— [Panel Receptacle, 2-Hole Flange = Gold | Gold = — ___|ACX1321-ND 5.29 3.30 2.93 | 142166 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Amphenol’Connex FF Connectors 
MCX Connectors 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1253-ND 4.99 3.12 2.79 | 252180 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1254-ND 4.86 3.04 2.72 | 252103 
1 | Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1255-ND = 5.34 3.34 2.99 | 252121 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1256-ND = 7.32 4.58 4.09 | 252127 
Direct Solder Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1257-ND 4.61 2.88 2.58 252107 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1258-ND 7.21 4.51 4.03 | 252115 
9 Plug, Right Angle 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1259-ND 6.43 4.02 3.60 | 252102 
Plug, Right Angle 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1260-ND 6.43 4.02 3.60 | 252119 
Plug, Right Angle .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1261-ND _6.15 3.84 3.44 | 252109 
3 | P.C.B. Receptacle Jack - Gold | Gold - _ ACX1262-ND _5.53 3.45 3.09 | 252105 
4 |P.C.B. Receptacle, Surface Mount = Gold | Gold _— = ACX1263-ND 5.29 3.31 2.96 252117 
5 _|P.C.B. Receptacle Plug - Gold | Gold - _ ACX1264-ND 5.98 3.74 3.34 | 252153 
6 | Jack to Jack Adapter = Gold | Gold = = ACX1265-ND 14.77 9.23 8.26 | 252169 
7 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter - Gold | Gold = - ACX1266-ND 7.89 4.93 4.41 252171 
MMCxX Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1267-ND 4.32 2.70 2.42 | 262112 
8 Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1268-ND 3.99 2.50 2.23 | 262101 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1269-ND 3.99 2.50 2.23 | 262110 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1270-ND 3.99 2.50 2.23 | 262100 
Right Angle, Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1271-ND 5.96 3.73 3.33 | 262113 
9 Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1272-ND 5.10 3.19 2.85 | 262103 
Right Angle, Plug 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1273-ND 5.10 3.19 2.85 | 262111 
Right Angle, Plug RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1274-ND 5.10 3.19 2.85 | 262102 
10 | P.C.B. Jack _- Gold Gold _- _- ACX1275-ND 6.52 4.08 3.65 | 262104 
11 | Edgecard Mount Plug - Gold Gold - _ ACX1276-ND 5.10 3.19 2.85 | 262106 
12 | Edgecard, Jack _ Gold Gold _ _ ACX1277-ND 4.59 2.87 2.56 | 262107 
N and Reverse Polarized N Connectors 
Cable Group Center) Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact| Plating Outer / Inner | Part No. | 50 100 | Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1118-ND 5.43 3.40 3.01 | 172100 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1119-ND* 6.35 3.97 3.52 | 172100RP 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1120-ND 5.41 3.38 3.00 | 172142 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1121-ND 5.18 3.24 2.87 | 172214 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1122-ND* 5.36 3.35 3.03 | 172214RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1123-ND 7.26 4.54 4.02 | 172128 
Plug, Straight RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1124-ND 7.80 4.87 4.32 | 172171 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1125-ND 5.88 3.67 3.25 | 172102 
13 | Plug, Straight RG 214 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1126-ND 5.83 3.64 3.23 | 172166 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1127-ND 5.88 3.67 3.25 | 172135 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1128-ND* 6.29 3.93 3.48 | 172135RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1129-ND 6.04 3.78 3.35 | 172102H243 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1130-ND* 6.80 4.25 3.77 | 172102H243RP 
Plug, Straight LMR600™ Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1131-ND 13.19 8.25 7.31 | 172206 
Direct Solder Plug .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote} Solder Solder | ACX1132-ND 6.58 412 3.65 | 172133 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1133-ND 6.78 4.24 3.75 | 172211 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote} Solder Solder | ACX1134-ND 6.80 4.25 3.77 | 172139 
Right Angle, Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1135-ND 9.69 6.06 5.48 | 172177 
Right Angle, Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1136-ND 10.93 6.83 6.05 | 172178 
14 | Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1137-ND 11.38 7.11 6.30 | 172180 
Right Angle, Plug RG 8, 8A, 213, 393, B9913, MR400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1138-ND 12.77 7.98 7.08 | 172176 
Right Angle, Plug RG 214 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1139-ND 11.83 7.39 6.55 | 172167 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1140-ND 8.26 5.16 4.57 | 172106 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1141-ND* 7.79 4.87 4.36 | 172106RP 
Bulkhead, Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1142-ND 7.69 4.81 4.26 | 172132 
Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1143-ND 8.21 5.13 4.55 | 172129 
15 Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1144-ND* 7.74 4.83 4.28 | 172129RP 
Bulkhead, Jack RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1145-ND 8.21 5.13 4.55 | 172165 
Bulkhead, Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1146-ND 7.76 4.85 4.30 | 172149 
Bulkhead, Direct Solder Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1147-ND 9.50 5.94 5.26 | 172137 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1148-ND 9.42 5.89 5.22 | 172138 
Bulkhead, Direct Solder Jack .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1149-ND 9.59 5.99 5.31 | 172153 
Panel Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1150-ND 8.30 5.18 4.59 | 172208 
Panel Jack RG 55, 142A , 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1151-ND 10.39 6.50 5.76 | 172175 
16 | Panel Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1152-ND 9.53 5.95 5.28 | 172173 
Panel Direct Solder Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1153-ND 9.78 6.11 5.42 | 172170 
Panel Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1154-ND 9.75 6.10 5.40 | 172169 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1155-ND 5.31 3.32 2.94 | 172103 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1156-ND* 5.08 3.17 2.81 | 172103RP 
Jack, Straight, 500, Cap. Con. RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1157-ND 5.31 3.32 2.94 | 172147 
Jack, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1158-ND 7.85 4.91 4.35 | 172216 
17 | Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1160-ND 5.18 3.24 2.87 | 172148 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1161-ND 5.43 3.40 3.01 | 172203 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1162-ND* 5.20 3.25 2.88 | 172203RP 
Solder Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1163-ND 5.48 3.43 3.04 | 172238 
Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote} Solder Solder | ACX1164-ND 5.38 3.36 2.98 | 172237 
18 Panel Receptacle Jack, Ext. Tef. — Gold | Nexcote _— _— ACX1165-ND 5.88 3.68 3.26 | 172117 
Panel Receptacle Jack _- Gold | Nexcote _ — | ACX1167-ND 6.52 4.08 3.61 | 172119 
19 | Panel Receptacle Plug _- Gold | Nexcote _- — | ACX1166-ND 8.39 5.24 4.65 | 172118 
20 | Plug to Plug Adapter - Gold |Nexcote; — — | ACX1168-ND 8.82 5.51 4.89 | 172122 
21 | Jack to Jack Adapter - Gold |Nexcote; — — | ACX1169-ND 6.30 3.94 3.49 | 172123 
22 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter — Gold | Nexcote — _— ACX1170-ND 8.06 5.03 4.46 | 172124 
23 | Jack to Plug Adapter _- Gold |Nexcote; — — _|ACX1171-ND 12.56 7.85 6.96 | 172126 
Plug Cap with Chain =— — |Nexcote} — — | ACX1172-ND 2.68 1.67 1.48 | 202102 
— | Terminator Plug with Chain _ Gold | Nexcote _ — | ACX1173-ND 8.32 5.20 4.61 | 202109-10 
Terminator Jack = Gold |Nexcote} — — | ACX1174-ND 5.75 3.59 3.18 | 202110 


* Reverse Polarity 
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Amphenol’Connex FF Connectors 
TNC and Reverse Polarized TNC Connectors 


Cable Group Center Body Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight-Captive Contact RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1070-ND 2.09 1.31 1.16} 122108 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1071-ND* = 2.85 1.78 1.58| 122108RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1072-ND 2.09 1.31 1.16} 122372 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1073-ND* = 4.16 2.60 2.30| 122372RP 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1074-ND 2.11 1.32 1.17] 122410 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1075-ND 2.09 1.31 1.16} 122111 
Plug, Straight, 750 59, U-20AWG Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1076-ND 2.11 1.32 1.17] 122426 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1077-ND 6.57 411 3.64] 122394 
Plug, Straight RG 214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1078-ND 7.10 4.44 3.93] 122398 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1079-ND 2.40 1.50 1.33 | 122408 
1 | Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1080-ND* = 4.31 2.69 2.39| 122408RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1081-ND 7.35 4.59 4.07} 122393 
Plug, Straight B9913, LIMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1082-ND* 7.28 4.55 4.03 | 122393RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1083-ND 2.68 1.67 1.48} 122116 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1085-ND* = 3.32 2.07 1.84| 122116RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1084-ND 2.70 1.69 1.50| 122375 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder |ACX1086-ND 16.01 10.01 8.87] 122387 
Direct Solder Plug 141 Semi-Rigid, 402, U Gold Gold Solder Solder | ACX1087-ND 4.09 2.56 2.27| 122386 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder |ACX1088-ND* 4.84 3.02 2.68| 122386RP 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold Gold Solder Solder _| ACX1089-ND 3.07 1.92 1.70| 122484 
Right Angle Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Solder | ACX1090-ND 4.59 2.87 2.54] 122140 
Right Angle Plug RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Solder |ACX1091-ND* 4.79 3.00 2.66| 122140RP 
9 Right Angle Plug RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Solder | ACX1092-ND 4.79 3.00 2.66} 122430 
Right Angle Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Solder | ACX1093-ND 7.24 4.53 4.01} 122414 
Right Angle Plug B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Solder | ACX1094-ND 6.85 4.28 3.79] 122416 
Right Angle Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Solder | ACX1095-ND 4.99 3.12 2.76| 122148 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1096-ND 4.38 2.74 2.43] 122160 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1097-ND* 5.24 3.27 2.90| 122160RP 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1098-ND 4.38 2.74 2.43] 122192 
3 Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1099-ND 4.26 2.66 2.36] 122358 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A, Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1100-ND 5.02 3.14 2.78| 122370 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold Nickel Crimp Crimp = |ACX1101-ND* = 6.14 3.84 3.40| 122370RP 
Bulkhead, Direct Solder, Jack 141 Semi-Rigid, 402, U Gold Gold Solder Solder | ACX1102-ND 4.56 2.85 2.53} 122401 
Bulkhead, Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder __| ACX1103-ND 4.79 3.00 2.66| 122400 
Jack, Straight RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp —_| ACX1104-ND 2.68 1.67 1.48] 122122 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1105-ND* = 3.20 2.00 1.77| 122122RP 
Jack, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1106-ND 2.08 1.30 1.15} 122373 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1107-ND 5.43 3.39 3.01} 122409 
4 | Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1108-ND* 3.20 2.00 1.77 | 122409RP 
Jack, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1109-ND 5.93 3.71 3.29] 122482 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1110-ND 6.11 3.82 3.38] 122392 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1111-ND* 5.48 3.42 3.03| 122392RP 
Bulkhead, Receptacle, Solder Pot _— Gold Nickel =— _— ACX1112-ND 2.31 1.44 1.28 | 122332 
5 | Panel Receptacle, Solder Pot = Gold Nickel = =— ACX1113-ND 4.26 2.66 2.36 | 122248 
6 | Jack to Jack Adapter, 500 = Gold Nickel = = ACX1114-ND. 2.83 ied 1.57 | 122348 
— | Plug to Plug Adapter, 500 = Gold Nickel = = ACX1115-ND. 4.67 2.92 2.58 | 122350 
— | Plug Cap with Chain = _ Nickel = = ACX1116-ND 2.68 1.67 1.48| 202101 
— | Plug Termination, 500 = Gold Nickel = = ACX1117-ND 3.02 1.89 1.67 | 202117 


* Reverse Polarity 


Between Series Adapters 


ACX1339-ND Shown ACX1382-ND Shown ACX1355-ND Shown Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol 
Description Contact) Plating | Part No. 1 50 100 | PartNo. 
N Plug to TNC R/P Jack Gold | Nickel | ACX1362-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242130RP 
N Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1363-ND 12.07 7.54 6.81 | 242131 
N Jack to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1364-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242131RP 
N Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1365-ND 18.10 11.31 10.22 | 242132 
N Jack to TNC R/P Jack Gold | Nickel | ACX1366-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242132RP 
= - N Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1367-ND 18.10 11.31 10.22 | 242133 
a Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol | | jy Plug to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1368-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242133RP 
Description Contacti/abtatingy (Rar: 1 50 100 | Part No. N Plug to F Jack, Waterproof Gold | Nickel | ACX1369-ND 12.07 7.54 6.81 | 242156 
SMA Plug to BNC Jack Gold | Nickel ) ACX1322-ND 6.22 3.88 3.51 | 242102 N Jack to 7/16 Plug Silver | Nexcote| ACX1371-ND 60.34 37.72 34.07 | 242136 
eens ne lg ol saat AGT aes ND oe ee ee Sisine N Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote| ACX1372-ND 60.34 37.72 34.07 | 242137 
lug to Me) td ickel | 2 F I F a 
Siti once | Got | Wt aorezean — 10os ‘oro ‘aig [avian | [MPMBOZTOMME, [ter [MeewelapiareaD Goo 72 07 | aie 
SMA Jack to BNC Bulkhead Jack | Gold _| Nickel | ACX1326-ND__18.10 11.31 10.22 | 242181 ii Jacks SMB lack Paral Gold | Nickel WAGRIET EINE 2449 1612 4365 | 249198 
TNC Jack to SMA Plug Gold | Nickel | ACX1327-ND 12.07 7.54 6.81 | 242124 ; : : ; 
: N Bulkhead Jack to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1376-ND 18.10 11.31 10.22 | 242183 
SMA Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1328-ND 9.05 5.66 5.11 | 242105 : 
SMA Jack to TNC R/P Plug Gold | Gold | ACX1329-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242105RP | [BNC Plug to TNC Jack Gold_| Nickel | ACX1377-ND 18.10 11.31 __ 10.22 | 242148 
SMA Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1330-ND 18.10 11.31 10.22 | 242106 BNC Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1378-ND 7.25 4.53 4.09 | 242149 
SMA Jack to TNC Jack Gold Nickel | ACX1331-ND 18.10 11.31 10.22 | 242107 BNC Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1379-ND 18.10 11.31 10.22 | 242150 
SMA Jack to TNC R/P Jack Gold | Gold | ACX1332-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242107RP| | BNC Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1380-ND 18.10 11.31 10.22 | 242151 
SMA Jack to TNC Bulkhead Jack | Gold | Nickel | ACX1333-ND 18.10 11.31 10.22 | 242178 BNC Plug to F Jack Gold | Nickel | ACX1381-ND 18.10 11.31 10.22 | 242154 
SMA Plug to SMB Jack Gold | Gold | ACX1334-ND 18.10 11.31 10.22 | 242144 BNC Jack to F Plug Gold_|_ Nickel | ACX1382-ND 18.10 11.31 10.22 | 242159 
SMA Jack to SMB Plug Gold | Gold | ACX1335-ND 18.10 11.31 10.22 | 242145 BNC Jack to F Jack Gold | Nickel | ACX1383-ND 18.10 11.31 10.22 | 242161 
SMA Plug to SMB Plug Gold_| Gold _| ACX1336-ND 18.10 11.31 10.22 | 242146 BNC Plug to F Plug Gold | Nickel | ACX1384-ND 12.07 7.54 6.81 | 242160 
SMA Jack to SMB Jack Gold | Gold | ACX1337-ND = 18.10 11.31 10.22 | 242147 BNC Plug to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1385-ND 1810 11.31 10.22 | 242184 
SMA Bulkhead Jack to SMB Jack | Gold | Gold | ACX1338-ND 18.10 11.31 10.22 | 242182 BNC Jack to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1386-ND 42.07 754 6.81 | 242185 
SMA Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1339-ND 12.07 7.54 6.81 | 242112 ; ‘i 
SMA PP Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1340-ND* 12.07 754 6.81 | 242112Rp| [ENC Jack to SMB Jack Gold_| Nickel AGSISEZNE} Oe rat 
; BNC Plug to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1388-ND 18.10 11.31 10.22 | 242187 
SMA Jack to N Plug Gold _| Nickel_| ACX1341-ND 9.66 6.03 5.45 | 242113 ULFIGAMG:ackta SMA; Gold | Gold WORRReNT aei40 ‘ai Apo | oanoio 
SMA R/P Jack to N Plug Gold | Nickel | ACX1342-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242113RP : ack 0 ug 0! a0 ae f : j 
SMA Plug to N Plug Gold | Nickel | Acx1343-ND 1207 754 6.31 | 240114 U.FLIAMC Jack to TNC R/P Jack | Gold | Nickel | ACX1391-NDO* 18.10 11.31 10.22 | 242192RP 
SMA Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1344-ND 1207 754 eat | 240115 U.FL/AMC Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1392-NDO 18.10 11.31 10.22 | 242216 
SMA Jack to N Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1345-ND 10.92 6.83 6.17 | 242125 *Reverse Polarity 0 Bulkhead 
SMA Jack to N Panel Jack Gold | Nickel | ACX1346-ND__12.07 7.54 6.81 | 242163 
sinicuetta | Sa | Ga lantswip im ae tu (saq7 | Hand Tools and Die Sets for ACX Connectors 
SMA Plug to MCX Plug Gold | Gold | ACX1349-ND 20.46 12.79 11.55 | 242128 cane Tr - 
igi-Key Price | Amphenol 
SMA Jack to MCX Jack Gold | Gold | ACX1350-ND 18.10 11.31 10.22 | 242129 Description ari Part No. Fach | Part No. 
SMA Plug to MMCX Jack Gold_| Gold | ACX1351-ND__18.10 11.31 10.22 | 242140 a 
SMA Jack to MMCX Plug Gold | Gold | ACX1352-ND 18 10 4431 10.22 | 240141 Tool Crimp with Dies RG 55, 58, 59, 62, 141, 142, 223, 303, 400 ACX1393-ND 90.39 | 47-10070 
SMA Plug to MMCX Plug Gold | Gold | ACX1353-ND 1810 41431 10.22 | 240142 Tool Crimp with Dies | | RG 174, 188, 316, 179, 187, 180, 195, 178, 196 | ACX1394-ND 90.34 | 47-10150 
SMA Jack to MMCX Jack Gold Gold | ACX1354-ND 48.10 41.31 40.22 | 242143 Tool Crimp with Dies -151 Hex 316, 179, Double Braid ; ACX1395-ND 90.34 | 47-10160 
SMA Jack to MMCX Bulkhead Plug | Gold | Gold | ACX1355-ND 1810 41431 10.22 | 242193 Tool Crimp with Dies | RG 8, 213, 214, 393, 58, 141, 223, 142, 400 N Series | ACX1396-ND 104.70 | 47-10230 
N Plug to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1356-ND 18.10 14.31 10.22 | 242121 Tool Crimp with Dies RG 6, 59, B8281 ACX1397-ND___90.34 | 47-10110 
N Jack to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1357-ND 18.10 11.31 10.22 | 242101 Tool Crimp with Dies | RG 58, 174, 188, 316, 179, 187, 142, 141, 223, 400, 55| ACX1398-ND 90.34 | 47-10120 
N Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1358-ND 18.10 11.31 10.22 | 242100 Tool Crimp with Dies 5 Cavity RG 58, 59N, BNC, TNC, SMA ACX1399-ND 94.51 | 47-10180 
N Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1359-ND 18.10 11.31 10.22 | 242122 Tool Crimp with Dies LMR 400, B9913, 9914, B7810A ACX1400-ND 90.34 | 47-10210 
N Jack to BNC Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1360-ND 30.17 18.86 17.03 | 242162 Tool Frame LMR 600 ACX1401-ND 310.00 | 47-4009-20 
N Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1361-ND 18.10 11.31 10.22 | 242130 Die Set LMR 600 ACX1402-ND 110.00 | 47-4009-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol'RF 


FAKRA and FAKRA II SMB Connectors 


With recent advancements in communications technology and increased consumer 
demand for a diverse array of on-board telematics services, RF communications 
systems have become indispensable components of the modern automobile. To 
keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical 
performance the German and American automotive industries have standardized a high- 
performing, cost-effective RF connector based on the FAKRA and USCAR standards. 
Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can 


& 


be designed with multiple colored codes for easy identification, FAKRA connectors are 
designed to perform up to 4GHz and meet the particular mechanical and environmental 
requirements of the automobile industry. FEATURES: Electrical: «Impedance: 500 
Frequency Range: DC-4GHz « Performance Specification: SAE/USCAR-17 « Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum »* Center Contact Resistance: center contact <20m0; 
outer contact <10m0 Dielectric Withstanding Voltage (sea level): >1000VRMS 
Mechanical: * Durability (matings): 100 minimum * Plastic Housing Engagement 


Single Male R/A 


PCB with Extended 


Single Male 


Housing 


Single Female 


Dual Male 


Force: <20 N * Plastic Housing Disengagement Force: >25 N * Coding: 13 mechanical 
and colored codings * Plastic Housing: PBT with 15% Glass Fiber * Secondary Locking 
Clip: PBT with 15% Glass Fiber * Center Contact (female): Beryllium Copper; (male): 
Brass Body: Brass » Barrel: Brass «Retainer Ring: Beryllium Copper » Ferrule: 
Copper * Insulator: TFE * Center Contact Plating: Gold »* Body, Barrel and Ferrule 
Plating: Nickel. FAKRA connectors incorporate machined components. FAKRA II 
connector series utilizes die cast as well as stamped and formed components. 


Single Female with 
Clip Provision at 
6 o'clock 


Single Male 


Single R/A Female with Bracket 


Female Housings 


Mechanical and Color Coding 


Male Housings 


A Rib Similar A 
Combination Color RAL No. 
A-B1 Deep Black 9005 
A-B2 Signal White 9003 
A-C Signal Blue 5005 
A-D Bordeaux Violet 4004 
B2-C Heather Violet 4003 
c-D Curry Yellow 1027 
Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100| Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100| Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 5 RG-58, 141 ARF1616-ND 2.70 2.25 1.46 1.35] 2FA1-NCSJ-C04-0 
RG-174, 188,316 | ARF1253-ND 327 2.73 1.77. 1.64] FA1-NASP-Co1-1 g | RG-174, 188,316 | ARF1615-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NCSJ-CO1-6 
1 RG-58, 141 ARF1255-ND 338 282 1.83 1.70] FA1-NASP-Co4-1 RG-58, 141 ARF1617-ND 279 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NCSJ-C04-6 
RG-174, 188, 316 ARF1604-ND 3.27 2.73 1.77 1.64| FA1-NARJ-C01-3 FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) 
2 = ARF1655-NDO 3.42 285 1.85  1.71|FA1-NARP-PCB-8 1 | RG-174, 188,316 | ARF1343-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NDSP-CO1-1 
3 | RG-174, 188,316 | ARF1266-ND 3.59 299 1.94 1.80] FA1-NASJ-C01-0 8 | RG-174, 188,316 | ARF1331-ND 3.87 3.23 2.09 _1.94| FA1-NDSP-C01-0 
RG-58, 141 ARF1268-ND 3.69 3.08 1.99 1.85|FA1-NASJ-C04-0 3 | RG-174, 188,316 | ARF1339-ND 359 2.99 1.94 1.80] FA1-NDSJ-CO1-0 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1272-ND 4.11 343 2.22 2.06| FA1-NARJ-CO1-0 RG-58, 141 AGEISSiND 8.69 3.08 1.99 _ 1.85] FAI-NDSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1273-ND 431 3.60 233 2.16| FA1-NARU-Co4-0 | RG-174, 188,316 | ARF1340-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NDSJ-CO1-6 
RG-58, 141 ARF1342-ND 3.80 3.17 2.05 1.90] FA1-NDSJ-C04-6 
FAKRA II Coding “A” (Deep Black) ; 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1337-ND 4411 3.43 2.22 2.06] FA1-NDRJ-CO1-0 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1605-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NASP-C01-1 CARRAHGoains op easd vias 
RG-58, 141 ARF1606-ND 2.52 210 1.36 1.26| 2FA1-NASP-C04-1 oding “Di (Bordeaux Violet} 
FG-174, 188,916 WRAGRIGOOTN 358 248 139 129/2FALNASyco1o| | 1 | RG-174, 188,316 | ARF1626-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NDSP-CO1-1 
5 RG-58, 141 ARF1627-ND 252 2140 1.36 1.26| 2FA1-NDSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1602-ND 270 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NASJ-CO4-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1621-ND 258 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NDSJ-CO1-0 
g | RG-174, 188,316 | ARF1601-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NASJ-CO1-6 RG-58, 144 ASTEISEEUND DAG) B86. - diab’ “ASI SEAUNDELGOAD 
issclele AinISOSND Eee g | RG-174, 188,316 | ARF1622-ND 2.67 2.23 1.44 1.34) 2FA1-NDSJ-C01-6 
FAKRA Coding “B” (Signal White) RG-58, 141 ARF1624-ND 2.79 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NDSJ-C04-6 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1278-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NBSP-C01-1 FAKRA Coding “H” (Heather Violet) 
2 _ ARF1656-NDO 3.42 2.85 1.85 1.71] FA1-NBRP-PCB-8 RG-174, 188, 316 ARF1428-ND 3.59 2.99 1.94 1.80] FA1-NHSJ-C01-0 
3 RG-174, 188, 316 ARF1287-ND 3.59 2.99 1.94 1.80) FA1-NBSJ-C01-0 = ARF1658-NDO 3.42 2.85 1.85  1.71| FA1-NHRP-PCB-8 
RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NBSJ-C04-0 FAKRA II Coding “H” (Heather Violet) 
FAKRA II Coding “B” (Signal White) 4 | RG-174, 188,316 | ARF1633-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NHSP-CO1-1 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1612-ND 240 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NBSP-CO1-1 RG-58, 141 ARF1634-ND 252 210 1.36 1.26] 2FA1-NHSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1613-ND 2.52 210 1.36 1.26] 2FA1-NBSP-C04-1 RG-174, 188, 316 | ARF1628-ND 258 215 1.39 1.29] 2FA1-NHSJ-CO1-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1607-ND 2.58 215 1.39 1.29) 2FA1-NBSJ-CO1-0] | 5 RG-58, 141 ARF1630-ND 2.70 2.25 1.46 1.35] 2FA1-NHSJ-C04-0 
RG-58, 144 ARF1609-ND 270 225 1.46 1.35|2FA1-NBSJ-Co4-0 RG-174, 188, 316 | ARF1629-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NHSJ-CO1-6 
g | RG-174, 188,316 | ARF1608-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NBSJ-C01-6 G68, 144 AREIBS IND) 219 2 288 19k 1,80 |BEALNHSS OTS 
RG-58, 141 ARF1610-ND 2.79 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NBSJ-C04-6 FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
FAKRA Coding “C” (Signal Blue) 1 | RG-174, 188,316 | ARF1481-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NKSP-CO1-1 
7 | RGA74, 168,316 ABET oe a eae RG-174, 188,316 | ARF1487-ND 3.59 299 1.94 1.80] FA1-NKSJ-CO1-0 
3 RG-58, 141 ARF1489-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NKSJ-CO4-0 
2 = ARF1657-NDO 342288. 186i 171 FAT-NCRP-PCBS RG-178, .071 ARF1492-ND 411 3.43 2.22  2.06| FA1-NKSJ-C10-0 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1310-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 FA1-NCSJ-CO1-0 6 | RG-174, 188,316 | ARF1488-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NKSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARISING, 3.69 3.08. 1.99 1.85] FAI-NCSJ-C04-0 RG-174, 188,316 | ARF1478-ND 411 3.43 2.22 2.06] FA1-NKRJ-C01-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NCSJ-CO1-6 FAKRA II Coding “K” (Curry Yellow) 
6 | RG-174, 188,316 HES S270 2731.77 1.64) FAVNCRI-CO13 | |) RG-174, 188, 316 | ARF1640-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NKSP-CO1-1 
RG-174, 188,316 | ARF1307-ND 411 3.43 2.22 2.06| FA1-NCRJ-C01-0 RG-58, 141 ARF1641-ND 252 210 1.36 1.26] 2FA1-NKSP-Co4-1 
7 | _RG-174, 188, 316 | ARF1323-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 | FA2-NCSP-C01-9 5 | RG-174, 188,316 | ARF1635-ND 258 215 1.39 1.29| 2FA1-NKSJ-CO1-0 
FAKRA II Coding “C” (Signal Blue) RG-58, 141 ARF1637-ND 2.70 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NKSJ-Co4-0 
, | RG-174, 188,316 | ARF1619.ND 2.73 228 1.47 1.37) 2FA1-NCSP-Cot-1] | ¢ | RG-174, 188,316 | ARF1636-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NKSJ-CO1-6 
RG-58, 141 ARF1620-ND 252 240 1.36 1.26|2FA1-NCSP-Co4-1 RG-58, 141 ARF1638-ND 279 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NKSJ-C04-6 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1614-ND 2.76 2.30 1.49 1.38| 2FA1-NCSJ-CO1-0| 9 Tin Plated (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Us §=FAKRA and FAKRA II SMB Connectors (Cont) 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “Z” (Water Blue) RG-174, 188, 316 | ARF1646-ND 3.27. 2.73 1.77 1.64] FA1-NZRJ-CO1-3 
6 RG-174, 188, 316 ARF1643-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NZSJ-C01-6 
; | RG-174, 188,316 | ARF1533-ND 3.27 273 1.77  1.64| FA1-NZSP-Co1-1 RG-58, 141 ARF1645-ND 279 «233 151 1.40) 2FA1-NZSJ-C04-6 
RG-58, 141 ARF1535-ND 3.38 2.82 1.83 1.70] FA1-NZSP-CO4-1 ‘Adapter 
3 | RG-174, 188,316 | ARF1526-ND 3.59 299 1.94 1.80] FA1-NZSJ-CO1-0 5 = ARF1012.ND 40.68 33.90 21.91 20.34] APH-FKJ-SMAJ 
RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 1.85) FA1-NZSJ-C04-0 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1523-ND 411 3.43 2.22 —2.06| FA1-NZRJ-C01-0 Digi-Key Price 
FAKRA II Coding “Z” (Water Blue) Beseripuon Bate! Becht 
Tool Crimp Open Frame without Die . ARF1649-ND 371.01 
, | RG-174, 188,316 | ARF1647-ND 2.40 2.00 1.30 1.20| 2FA1-NZSP-CO1-1 Tool Crimp Frame without Die ... ARF1650-ND 442.29 
RG-58, 141 ARF1648-ND 2.52 2.10 1.36  1.26| 2FA1-NZSP-C04-1 Tool Die Center Pin RG-174, 188, 316. ARF1651-ND 93.71 
Tool Die Set Center Pin RF-58 ......... ARF1652-ND 93.71 
RG-174, 188, 316 ARF1642-ND 2.58 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NZSJ-C01-0 
5 : , “ Tool Die Set Ferrule RG-174, 188, 316, 179B, 186A, 187A ARF1653-ND 202.37 
RG-58; 141 ARLE AN) 270 225 1.46 1.35) 2FAI-NZSJ-C04-0| | Tool Die Set Ferrule RG-58, 55, 141, 142, 223, 303, 400. ARF1654-ND 173.74 
AM Cc GC t Ss 4 Amphenol Micro Coaxial (AMC) Connectors are for use in applications with 500 impedance requirements. AMC connectors 
on nec or eries are low profile (2.5mm of the board) and offer an extremely small board footprint (mm X 3mm). * Impedance: 500. 


* Frequency Range: 0-6 GHz * Temperature Range: -40°C ~ 90°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. Description Part No. al 10 25 Part No. 
1 Jack Straight 500 SMD ARF1579CT-NDt 1.01 65 58 A-1JB 
Jack Straight 500 SMD ARF1579TR-NDA 942.50/2,500 A-1JB 
Cable Jumper Plug-Plug 100mm ARF1580-ND 3.65 2.52 2.27 A-1PA-113-100B2 
2 Cable Jumper Plug-Plug 125mm ARF1581-ND 3.83 2.64 2.38 A-1PA-113-125B2 
Cable Jumper Plug-Plug 150mm ARF1577-ND 4.03 2.92 2.51 A-1PA-113-150B2 
Cable Jumper Plug-Plug 300mm ARF1578-ND 4.23 2.92 2.63 A-1PA-113-300B2 
Adapter Plug-RP TNC Jack-Panel ARF1582-ND 9.82 7.37 6.96 031-6101 
Adapter Plug-RP BNC Jack ARF1583-ND 7.80 5.85 5.53 031-6109 
Adapter Plug-RP TNC Jack-Bulkhead ARF1584-ND 14.16 10.62 10.03 031-6112 
Adapter Plug-RP SMA Jack ARF1585-ND$ 7.85 5.74 5.23 901-10097 


+ CutTape ATape and Reel + -65°C ~ 165°C 


The SMP interface is a subminiature interface in the same scale as MMCX connectors but offers a frequency range of DC to 40 
GHz. It is commonly used in miniaturized high frequency coaxial modules. * Impedance: 50Q * Frequency Range: DC — 26.5 
GHz * Contact Current: 1.2 ADC maximum * Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Price Each Amphenol RF 
Fig. Description 1 10 25 Part No. 
1 Jack Straight .047 Semi-Rigid ARF1592-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FS-CO06 
Jack Straight .086 Semi-Rigid ARF1593-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FS-C07 
2 Jack R/A .047 Semi-Rigid ARF1586-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FR-CO6 
Jack R/A .086 Semi-Rigid ARF1587-ND 19.22 12.60 9.45 | SMP-FR-CO7 
Plug Limited Detent SMD ARF1594-ND 11.13 8.47 789 | SMP-MSLD-PCS 
3 Plug Limited Detent PCB ARF1595-ND 17.58 11.53 8.64 | SMP-MSLD-PCT 
Plug Smooth Bore SMD ARF1596-ND 11.13 8.47 789 | SMP-MSSB-PCS 
Plug Smooth Bore PCB ARF1597-ND 17.58 11.53 8.64 | SMP-MSSB-PCT 
Adapter Straight 6.45mm. ARF1590-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-645 
Adapter Straight 9.90mm ARF1591-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-990 
~ Adapter Straight 14.5mm. ARF1588-ND 19.44 12.75 9.56 | SMP-FSBA-145 
Adapter Straight 22.4mm ARF1589-ND 19.44 12.75 9.56 | SMP-FSBA-224 


QMA Connector Series 


The QMA connector is a quick disconnect version of the SMA connector and shares the same internal construction, which allows the connector to 

have excellent performance. Because of the innovative coupling mechanism, a 360-degree butt joint is maintained which results in low RF leakage. 

Since the RF line is identical to the SMA series. QMA connectors also offer the same high power handling capability. This give the series significant 

advantages over other quick disconnect connectors, although QMA and SMA are not intermatable. Typically, these connectors can be installed into 

a system 10 times faster than an SMA connector. Another benefit of eliminating the threaded coupling is the denser packaging. 

SPECIFICATIONS: 

Electrical: * Impedance: 500 * Frequency Range: DC — 6GHz « Return Loss: DC — 3GHz > 32dB, 3 — 6GHz > 25dB 

Mechanical: * Engagement Force: 5.6 Ibs (25 N) * Disengagement Force: 4.5 Ibs (20 N) * Retention Force for Interface: = 13.5 Ibs (60 N) * Mating 
Cycles: 100 

Environmental: Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 

Fig. | Description Cable Group | Part No. 1 10 25 Part No. 
Plug R/A .141 Semi-Rigid RG-402 ARF1555-ND 17.73 11.63 8.73 930-103P-51A 
1 Plug R/A .085 Semi-Rigid RG-405 ARF1556-ND 17.73 11.63 8.73 930-104P-51A 
Plug R/A LMR240 ARF1557-ND 18.07 11.85 8.90 930-106P-51A 
Plug R/A RG-58 ARF1559-ND 18.07 11.85 8.90 930-110P-51A 
Plug Straight -141 Semi-Rigid] ARF1558-ND 16.04 10.52 789 930-108P-51S 
2 Plug Straight .086 Semi Rigid] ARF1560-ND 16.04 10.52 789 930-119P-51S 
Plug Straight RG-58 ARF1561-ND 16.29 10.68 8.02 930-120P-51S 
Plug Straight RG-316 ARF1562-ND 16.29 10.68 8.02 930-129P-51S 
3 Jack Press Fit _— ARF1567-ND 14.56 9.54 716 930-105J-51S 
4 Jack SMD Thru-hole = ARF1568-ND 12.46 8.17 6.13 930-107J-51P 
5 Jack Bulkhead R/A SMD = ARF1569-ND 17.73 11.63 8.73 930-111J-51P 
6 Jack 2-Hole Flanged = ARF1570-ND 17.73 11.63 8.73 930-117J-51S 
Jack Bulkhead RG-405 ARF1571-ND 15.19 9.97 748 930-121J-51S 
Jack Bulkhead RG-402 ARF1572-ND 15.19 9.97 748 930-122J-51S 
7 Jack Bulkhead RD-316 ARF1573-ND 15.44 10.13 760 930-123J-51S 
Jack Bulkhead RG-316 ARF1574-ND 15.44 10.13 7.60 930-124J-51S 
Jack Bulkhead RG-58 ARF1575-ND 15.44 10.13 7.60 930-125J-51S 
8 Jack R/A Thru-hole MT = ARF1576-ND 11.50 8.63 8.15 930-128J-51P 
9 Adapter Jack to SMA Jack _— ARF1563-ND 63.99 41.96 31.47 930-100A-51S 
10 Adapter Plug to SMA Jack = ARF1564-ND 72.80 4774 35.81 930-101A-51S 
4 Adapter Plug to SMA Plug = ARF1565-ND 80.74 52.95 39.72 930-130A-51S 
12 Adapter Jack to SMA Plug = ARF1566-ND 78.11 51.22 38.42 930-131A-51S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RF and RFX™ Connectors 
BNC Coaxial Connectors 


Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U PartNo. | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plug 58, 141, 142 CTL-1 ARF1039-ND® 6.39 74.08 269.15] 31-320 
Plug 58, 141, 142 CTL-1 ARFX1039-ND@t 2.54 29.74 108.52 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Crimp) Plenum 58 CTL-1 ARFX1041-ND@t 2.49 28.13 105.09 | 36650-3RFX 
Plug 59, 62 CTL-1 ARF1042-ND® 6.96 80.80 293.40] 31-321 
Original Crimp Plug 59, 62 CTL-1 ARFX1042-ND@t ‘1.92 25.81 95.38 | 31-321-RFX 
Plug 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 ARF1156-ND® 712 80.65 302.87] 68175 
Plug Belden 9259 CTL-1 ARF1052-ND 7.22 81.90 305.81 | 68175-1003 
Plug 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1046-ND@ 7.08 80.39 300.00] 68175-1005 
Plug 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARFX1046-ND@t 2.36 26.85 97.03 | 68175-5RFX 
Plug Plenum 59, 62 CTL-1 ARFX1047-ND@t 3.05 34.73 129.23 | 68175-11RFX 
Plug 174, 188, 316 CTL-2 ARF1049-ND® 7.25 82.29 299.55] 31-315 
Quicktrim® ; | Plug 174, 188, 316 CTL-2__|ARFX1049-ND@t 2.64 29.84 108.21 | 31-315-RFX 
Plug 179, 187 CTL-2 ARF1050-ND® 8.60 97.68 364.09 | 31-242 
Plug (Gane SOR) cTL-2 | ARF1051-ND@ 8.87 100.55 375.31 | 31-321-1000 
Plug Belden 9907, 89907 CTL-1 ARF1054-ND@ 7.22 81.90 305.81 | 31-320-1006 
Plug 59, 62 CTL-1 ARFX1123-ND@t ‘1.43 21.49 80.07 | 31-71008-RFX 
Plug, 750. 59, 62 CTL-1 ARF1175-ND® 5.03 56.90 207.66] 31-71008 
Plug, 750. 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1176-ND® 5.30 60.43 219.99 | 31-71008-1000 
Plug, 750. 179, 187 CTL-2 ARF1174-ND® 6.38 72.39 269.93] 31-71013 
Plug, 750. Belden 8218 CTL-2 ARF1173-ND® 4.99 56.56 205.27 | 31-71033 
Plug, 750 eeieerg CTL-2 |ARF1172-ND@ © 6.26 71.11_— 259.61 | 31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 ARF1181-ND® 3.59 41.03 158.94) 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1182-ND® 3.82 44.41 161.02 | 31-5900 
2_ | Plug (Original Crimp) 174, 179, 187, 188, 316 - ARF1143-ND® 24.03 239.24 890.66 | 31-371 
3 | Plug (Single Crimp) 59, 62 CTL-2 ARFX1124-ND@t 3.10 35.17 130.92 | 31-5556-RFX 
4 Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARF1045-ND@ 19.70 287.98 1048.99) 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARFX1045-ND@t 5.96 67.80 251.29 | 31-4541-RFX 
Plug 58 _ ARF1040-ND® 6.05 72.53 262.97 | 31-202 
Plug 59, 62 _ ARF1043-ND® 5.67 82.22 307.38] 31-212 
C Plug 59, 62 = ARFX1043-ND@t 2.59 35.69 136.02 | 31-212-RFX 
\ Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 _— ARF1155-ND@ 22.42 362.66 1414.41 | 6775 
5 | Plug 55, 58, 141, 142, 223, 400 _ ARF1126-ND® 6.68 86.66 316.09] 31-2 
Plug 55, 58, 141, 142, 223, 400 _ ARFX1119-ND@t 2.88 33.71 125.73 | 31-2-RFX 
Plug 59, 62, 71, 140, 210, 302 = ARF1123-ND@ 14.29 162.36 606.00 | 31-12 
Plug 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1157-ND® 10.57 120.27 437.41 | 69475 
Plug 178, 196 = ARF1120-ND® 11.65 132.53 492.84 | 15875 
6 Plug (FCP) 58, 141 _ ARF1145-ND® 8.90 101.05 376.29) 31-4700 
Plug (FCP) 59 = ARF1146-ND 849 124.37 462.31 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARF1044-ND® 8.50 96.55 360.32 | 31-5136 
7 | Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARFX1044-NDt 3.02 35.30 139.12] 31-5136-RFX 
Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 = ARFX1147-ND@t 3.02 35.30 139.12 | 31-5137-RFX 
8 Angle Plug 58, 141, 142A CTL-1 ARF1055-ND® 36.00 409.02 1524.25 | 31-335 
Angle Plug 58, 141, 142A CTL-1 ARFX1055-ND@t 7.34 83.51 321.52 | 31-335-RFX 
9 | Bulkhead Jack (Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARF1127-ND@ 11.91 135.29 503.90 | 31-206 
Bulkhead Jack 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARF1060-ND® 10.92 192.86 717.94] 31-342 
Bulkhead Jack 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARFX1060-ND@t 4.27 48.59 180.82 | 31-342-RFX 
10 | Bulkhead Jack 59, 62, 140, 210 CTL-1 ARFX1061-ND@t 6.61 75.31 280.32 | 31-343-RFX 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 CTL-2 ARF1139-ND® 13.85 157.21 586.29] 31-318 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND@t 5.32 60.30 225.80 | 31-318-RFX 
11 Panel Receptacle (Solder) _ _ ARF1062-ND@ 10.27 116.85 434.91] 31-203 
Panel Receptacle (Solder) _ - ARFX1062-ND@t _5.31 60.21 224.15 | 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) — _ ARF1063-ND@ 4.11 46.67 169.62) 31-10 
12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) _ — ARFX1063-ND@t 3.12 37.68 138.88 | 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. 750 = ARF1121-ND® 10.89 123.62 460.35 | 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized — —_ ARF1134-ND® 4.36 51.12 186.93) 31-236 
Bulkhead Recept. _ _ ARF1064-ND@ 3.25 37.05 133.64 | 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) _ _ ARFX1064-ND@t 2.56 30.19 110.36 | 31-221-RFX 
13 | Bulkhead Recept. _ _ ARF1131-ND@ 4.30 49.04 176.64 | 31-2221 
Bulkhead Recept. 750 _ ARF1149-ND@ 12.15 220.05 664.14] 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized — _ ARF1122-ND® 910 116.12 433.37] 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized _— - ARF1136-ND® 35.63 404.87 1508.76 | 31-238 
14 | Angle Bulkhead Recept. = a ARF1130-ND® 67.47 766.48 2856.82 | 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. _ _ ARF1065-ND 8.17 92.81 339.11] 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. w/Hardware _— = ARFIOGSNW-ND® 8.74 111.51 387.25 | 31-5431-2010 
15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 750 _— ARF1177-ND@ 6.66 75.92 275.26 | 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 500 _ ARF1178-ND® 7.05 80.40 291.52] 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 750, _ ARF1179-ND® 6.38 72.75 263.80 | 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 500 - ARF1180-ND® 7.87 89.38 325.50 | 31-5486-1010 
16 | Receptacle Vertical PC _— _ ARF1066-ND® 8.99 102.30 382.33 | 31-5329 
17 | Shield Grounding Lug _— - ARF1067-ND® 15 8.71 33.00 | 31-759 
18 | Grounding Lug — _ ARF1068-ND® 69 7.99 29.36 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack _ — ARF1069-ND® 7.25 82.29 299.07] 31-219 
19 | Straight/Jack-Jack _ = ARFX1069-ND@t 5.16 63.70 229.75 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 750 = ARF1150-ND® 7.95 90.29 335.70 | 31-70019 
20 Straight/Plug-Plug —_ = ARF1070-ND@ 13.52 168.78 628.51] 31-218 
Straight/Plug-Plug = = ARFX1070-ND@t 4.49 52.65 198.09 | 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug —_ = ARF1071-ND@ 18.62 211.52 789.55) 31-9 
21 =| Angle/Jack-Plug _ _ ARFX1071-ND@t 7.00 79.77 309.66 | 31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug = - ARF1128-ND® 20.45 232.34 866.24 | 31-209 
22 | Panel/Jack-Jack = = ARF1154-ND® 55.38 687.90 2382.09 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 500 — ARFX1130-ND@t 5.05 58.45 217.41] 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 500 — ARF1129-ND@ 13.28 150.97 547.50 | 31-220H 
23 Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 500 — ARF1072-ND@ 12.08 137.27 498.42 | 31-220N 
Bulkhead/Jack-Jack — = ARFX1072-ND@t 4.50 50.97 184.88] 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) _ = ARF1140-ND® 16.77 205.00 779.63 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 750 = ARF1151-ND® 28.42 322.74 1201.94 | 31-70020 
24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = — ARF1073-ND@ 13.29 151.02 549.65 | 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack —_ = ARF1152-ND@ 18.63 202.01 753.13) 31-8 
25 | Tee/Jack-Plug-Jack 500 = ARF1074-ND@ 14.80 168.03 626.56] 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 500 = ARFX1074-ND@t _ 6.63 75.57 274.05 | 31-208-RFX 
Res. Cap, 500. _ - ARF1075-ND® 21.67 246.15 917.39 | 46650-51 
26 Res. Cap, 500 = =_ ARFX1075-ND@t 3.28 37.30 129.52 | 46650-51-RFX 
Res. Cap, 750. = - ARFX1076-ND@t 3.62 41.25 153.29 | 46650-75-RFX 
Res. Cap, 930. = = ARFX1077-ND@t 4.38 49.74 172.44 | 46650-93-RFX 
7 Res. Cap & Chain, 500 _ _ ARF1078-ND® 23.52 267.33 995.81 | 35650-51 
Res. Cap & Chain, 750 _— _ ARF1079-ND® 23.52 267.33 995.81 | 35650-75 
@ ROHS Compliant —_ + RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 ~ 3GHz. RFX™ connectors are 


not for use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol'RF RF and RFX™ Connectors 


Mini BNC Connectors Ditensione neniwnm) 


The Mini BNC series provides the same positive locking bayonet » Frequency Range: DC-4 GHz » Voltage Rating: 500v Mechanical: 
system found on the BNC and allows 40% more interconnects ¢ Connector Durability: 500 cycles Environmental: * Temperature 
in the same area. Specifications: Electrical: * Impedance: 75Q Range: -40°C ~ 85°C 


Contact Body Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 

Fig.| Description Plating | Plating RG/U Part No. 1 10 25 100 Part No. 
735A ARF1548-ND 8.20 6.09 5.01 4.30 031-70251 
1 | Plug (Crimp) Gold Nickel Belden 8218 ARF1549-ND 8.20 6.09 5.01 4.30 031-70260 

RG-179/U, 
187A/U ARF1550-ND 8.20 6.09 5.01 4.30 031-70261 
. Gold = ARF1551-ND 5.29 4.63 4.14 3.44 031-70250 
2 | Jack, Vertical Gold 
Nickel = ARF1552-ND 4.49 3.33 2.87 2.66 031-70249 
Jack, R/A = ARF1553-ND 8.37 6.20 5.04 4.26 031-70255 
Gold Nickel 
Jack, Bulkhead R/A = ARF1554-ND 9.19 6.81 5.54 4.66 031-6055 


Type N Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Crimp)+ 8, 213 M39012/10B-0007 | ARF1013-ND 7.28 7.82 6.93 | 82-340 
Plug (Crimp) 9, 214 = ARF1163-ND. 4.94 10.83 9.46 | 82-332 
Plug (Crimp) 55, 142, 223 _ ARF1164-ND. 2.08 8.56 7.27 | 82-5370 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D/U ARF1014-ND 3.17 11.94 9.96 | 82-202 
214, 216, 225 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-1185 ARF1161-ND 0.81 6.65 5.94 | 82-312 
214, 216, 225 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARF1016-ND 1.64 7.83 7.48 | 34025 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* 11.77 4.15 3.52 | 34025-RFX 
Plug (Clamp) Belden 9913 _ ARF1020-ND. 2.29 6.92 5.53 | 82-202-1006 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D ARFX1183-ND* 7.95 3.84 3.64 | 82-202-RFX 
214, 216, 225 
Jack (Clamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARF1021-ND. 9.12 3.16 9.22 | 82-63 
Panel Receptacle _ UG-58A/U ARF1023-ND 2.85 7.07 6.56 | 82-97 
Panel Receptacle _ UG-58A ARFX1023-ND* 6.22 3.00 2.81 | 82-97-RFX 
Panel Receptacle _ UG-58 ARF1160-ND 5.37 7.39 7.06 | 82-24 
Straight/Jack-Jack = UG-29B/U ARF1025-ND. 7.21 1.87 7.79 | 82-101 
Straight/Jack-Jack — UG-29B ARFX1025-ND* 7.79 3.78 3.60 | 82-101-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack = UG-30/U ARF1026-ND = 31.88 5.38 14.65 | 82-66 
Straight/Plug-Plug _ UG-57B/U ARF1027-ND 6.66 1.48 7.54 | 82-100 
Straight/Plug-Plug = UG-57B ARFX1027-ND* 12.08 5.46 5.23 | 82-100-RFX 
Angle/Jack-Plug os UG-27A ARF1028-ND 35.08 6.91 16.09 | 82-64 
* RFX connectors 
+ Crimp tools are listed within the RF and RFX Connectors section. 
Twinaxial Connectors 
Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Clamp) AA-6076, AA-6079 = ARFX1031-ND* 9.95 4.81 4.56 | 82-5589-RFX 
Receptacle = = ARFX1035-ND* 14.00 6.74 6.43 | 82-5590-RFX 
Adapter/Jack-Jack IBM 7362230 = ARFX1036-ND* 10.62 6.12 4.87 | 82-5588-RFX 
BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 15.21 6.88 6.57 | 31-224 
BNC Plug/Twinax - TFE 108A _ ARF1133-ND 25.21 11.42 10.88 | 31-2226 
BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = = ARF1038-ND 28.03 12.69 12.10 | 31-223 
BNC Bulkhead/Twinax - TFE = — ARF1132-ND 24.88 11.27 10.74 | 31-2225 
connectors 


C Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Quick Crimp)+ — = ARF1081-ND 7.95 3.61 3.38 | 36825 
Plug (MIL-Crimp) 142, 223 = ARF1135-ND 6.74 3.14 2.92 | 31-2373 
Plug (Crimp)+ 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 6.61 3.08 2.85 | 31-2368 
15 | Plug (Clamp) 58, 141, 142A = ARFX1082-ND* 2.80 1.44 1.37 | 79875-RFX 


+ Crimp tools are listed within the RF and RFX Connectors section. 


* RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 427 


PU at = SIMA and SMB Connectors 


Global Ri tions 


SMA Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer | Inner | Part No. il 25 100 | Part No. 
: 085” (2.2mm) rf 
1 | Plug, Straight RG-405 (M17/133) Gold Solder |Plugable | ARF1184-ND 6.32 4.40 4.12 |901-9723 
: 141” (3.6mm) f 4 
2 | Plug, Straight RG-402 (M17/130) Gold Solder /Plugable | ARF1185-ND 6.88 4.79 4.49 | 901-9808 
085” (2.2mm) 


3 | Plug, Straight RG-405 (M17/133) Gold Solder /Plugable | ARF1186-ND 6.74 4.69 4.39 |901-9805-HP 


55, 58, 141, 142, 223 Gold Clamp | Solder |ARF1187-ND* 58.60 46.38 42.99 | 901-103 
174, 316 Gold Clamp | Solder |ARF1188-ND* 42.29 35.05 33.61 |901-128-11 
55B, 142B, 223, 400 Gold Crimp | Solder |ARF1189-ND 8.90 6.57 6.38 | 901-9511-1 
55B, 142B, 223, 400 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1190-ND 8.00 5.58 5.01 | 901-9511-1SF 
5 |Plug, Straight 174, 178, 187, 188,316] Gold Crimp | Solder |ARF1191-ND = 7.35 5.12 4.67 )901-9511-3 
174, 178, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1192-ND 6.41 4.46 4.17 |901-9511-3SF 
Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1193-ND 8.22 5.71 5.36 | 901-9511-12SF 
55, 141, 142, 223 Gold Crimp | Solder |ARF1194-ND 12.93 8.99 8.43 | 901-9531-1 
SF 142B, Times AA-2423] Passivated) Crimp | Solder |ARF1195-ND 10.34 8.27 7.90 | 901-9531-1SF 
174, 179, 187, 188, 316] Gold Crimp | Solder |ARF1196-ND 13.01 9.05 8.49 | 901-9531-3 
174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1197-ND 8.38 5.82 5.45 | 901-9531-3SF 
Double Braid RG-316 Gold Crimp | Solder |ARF1198-ND 13.47 9.37 8.78 | 901-9531-12 
Double Braid RG-316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1199-ND 8.43 5.88 5.50 | 901-9531-12SF 


4 | Plug, Straight 


6 | Plug, Right Angle 


7_|Jacks 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder | ARF1201-ND 43.29 32.00 _ 29.95 | 901-9602-3SF 
55, 142, 223, 400 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1202-ND 24.47 17.03 15.93 |901-9610-1SF 
8 | Jacks, Bulkhead 174,179, 187,188, 316| Gold | Crimp | Solder | ARF1203-ND 17.86 1243 11.63 |901-9610-3 
174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder | ARF1204-ND 16.13 11.22 _ 10.49 |901-9610-3SF 
g_ | 20ks, Printed Circuit — Gold — | — |ARF1205-ND 9.79 683 6.24 |901-144 
Board, Panel 
10 |2acks, Printed Circuit — Gold — | — |ARF1206-ND 1068 742 6.95 |901-143 
Board, Angle 
11 |Adapters, Bulkhead Jack- = Gold | — | — |ARF1207-ND 1321 9.46 8.86 |901-9209A 


Jack, Front or Rear Mt. 


14 | Mdaptefs: Bulkhead Jacke — Passivated| — | — |ARFI208-ND 12.00 8.59 8.04 |901-9209-ASF 
Jack, Front or Rear Mt. 


* Safety wire holes. 


SMA Brass Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment] Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer | Inner | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
12 | Plug, Straight 141” (3.6mm) S/R Gold Solder | Solder | ARFX1209-ND 3.30 2.30 2.15 | 901-9868-RFX 
J .085” (2.16mm) S/R Solder | Solder | ARF1210-ND 2.58 1.80 1.69 | 901-9867-RFX 
58 Gold Crimp | Solder | ARF1211-ND 4.96 3.45 3.23 | 901-9870 
13 | Plug, Straight 141, 223 Gold Crimp | Solder | ARF1212-ND 5.87 4.09 3.84 | 901-9871 
58 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1213-ND 2.86 1.99 1.87 | 901-9876-RFX 
44 | Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1214-ND 2.58 1.80 1.68 | 901-9877-RFX 
ae 5 174, 188, 316 Gold Crimp | Solder | ARF1215-ND 4.88 3.39 3.17 | 901-9916 
174, 188, 316 Gold Crimp | Solder | ARF1216-ND 8.22 5.72 5.37 | 901-9872 
58 Gold Crimp | Solder | ARF1217-ND 8.29 5.77 5.41 | 901-9873 
15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Crimp | Solder | ARF1218-ND 9.04 6.30 5.47 | 901-9874 
58 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1219-ND 5.30 3.68 3.46 | 901-9880-RFX 
174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1220-ND 4.65 3.24 3.04 | 901-9881-RFX 
16 | Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1221-ND 7.56 5.27 4.92 | 901-9875 
174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1222-ND 7.04 4.90 4.59 | 901-9879-RFX 
17 | Panel Receptacle, Jack =_ Nickel - =- ARFX1223-ND 4.72 3.28 3.07 | 901-9893-RFX 
18 | Panel Receptacle, Jack = Nickel => =- ARFX1224-ND 6.47 451 4.24 | 901-9891-RFX 
19 | Panel Receptacle, Jack =— Nickel _ — ARFX1225-ND 4.78 3.33 3.12 | 901-9892-RFX 
20 | Panel Receptacle, Jack _ Nickel = _ ARFX1226-ND 6.87 4.78 4.46 | 901-9887-RFX 
21 | Bulkhead Recep. Front Mt. - Nickel = _ ARFX1227-ND 417 2.91 2.72 | 901-9889-RFX 
22 | Bulkhead Recep. Rear Mt. - Nickel = =- ARFX1228-ND 3.83 2.68 2.51 | 901-9890-RFX 
23 | Plug Straight PCB Recep. = Gold = =- ARFX1229-ND 4.13 2.88 2.70 | 901-9895-RFX 
24 | Plug Rt. Angle PCB Recep. _ Gold _ - ARFX1230-ND 6.83 4.76 4.45 | 901-9894-RFX 
25 | Receptacle, Straight PCB _- Gold _ _- ARFX1231-ND 3.07 2.14 1.96 | 901-144-8RFX 
26 | Recep., Right Angle PCB _ Gold _ _ ARFX1232-ND 5.13 3.57 3.35 | 901-143-6RFX 
SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating Outer | Inner | Part No. il 25 100 | Part No. 
27 |Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp | Solder |ARF1233-ND 6.32 4.94 4.69 | 903-370P-51S 


Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel | Crimp | Solder /ARF1235-ND 4.44 3.26 3.12 | 903-367P-51A2 


28 Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1245-ND 12.70 9.00 7.78 | 903-289P-51A 


Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Crimp | Solder |ARF1236-ND 5.58 5.03 4.69 | 903-291P-51A1 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Crimp | Solder |ARF1237-ND 4.34 3.51 3.27 | 903-368P-51A1 
29 Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1238-ND 6.02 4.19 3.91 | 903-505J-51S 
Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold Crimp | Solder |ARF1239-ND 6.86 4.78 4.46 | 903-505J-51S1 
Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description Plating Part No. 1 25 100 |Part No. 
30 | Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Cup Terminal Gold ARF1240-ND 5.92 4.41 3.87 | 903-406J-51R 
31 | Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARF1241-ND = 4.24 2.96 2.77 |903-402J-51R 
32 | Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Cup Term. Gold ARF1242-ND 34.14 22.03 21.42 |903-407J-51R 


Tin Lead (Body and Legs) 
Gold (Interface and Term.) 
34 | Jack Straight Gold ARF1244-ND 3.52 2.46 2.30 | 903-499J-51P2 


33 | Jack Right Angle ARF1243-ND 6.90 4.81 4.39 | 903-373J-51A 


4 Holes 


More Product Available Online: www.digikey.com 
428 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


UU =F and RFX™ Connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U PartNo. | Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 | PL-259/U | ARF1000-ND 7.57 3.06 2.75 | 83-1SP-1050 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 =_ ARFX1000-ND® 3.35 1.60 1.47 | 83-1SP-15RFX 
Plug (TFE Insul.) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 PL-259 ARF1001-ND® 9.48 3.52 3.11 | 83-822 
2__| Plug (Crimp or Solder) 58, 141, 142 = ARFX1002-ND@t 4.24 2.01 1.93 | 83-58FCP-RFX 
3 Reducing Adapter 58, 141, 142 UG-175 | ARFX1003-ND@t 81 40 .38 | 83-185-RFX 
Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176 | ARFX1004-ND@t+ 62 31 .29 | 83-168-RFX 
Panel Receptacle = $0-239/U | ARF1005-ND@ 6.73 2.50 2.07 | 83-1R 
4 | Panel Receptacle _- S0-239 | ARFX1005-ND@+ 3.97 2.47 2.24 | 83-1R-RFX 
Panel Mount (TFE Insul.) = S0-239/A__| ARF1168-ND@ 10.95 4.06 3.43 | 83-798 
5 _| Panel Mount Hood 58, 141 UG-177 _| ARF1167-ND@ 6.24 4.16 3.20 | 83-765 
6 | Bulkhead Receptacle = = ARF1006-ND® 26.88 12.23 10.34 | 83-875-1002 
7 Bulkhead Receptacle _ _ ARF1007-ND 6.98 4.83 3.62 | 83-878 
Bulkhead Receptacle = = ARFX1007-ND@t 5.91 3.84 3.10 | 83-878-RFX 
8 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U_| ARF1008-ND® 12.85 7.06 6.00 | 83-1J 
9 | Bulkhead/Jack-Jack = UG-363/U_| ARF1009-ND® 37.66 13.95 12.01 | 83-1F 
10_| Angle/Jack-Plug = UG-646/U_| ARF1010-ND@ 22.03 9.26 8.35 | 83-1AP 
11 | Tee/Jack-Plug-Jack - M-358 ARF1011-ND 14.76 10.74 9.95 | 83-1T 


@ RoHS Compliant + RFX connectors. RFX is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 
GHz. RFX connectors are not for use in military system applications. RFX connectors are generally less expensive than MIL-Spec and 
industry standard connectors. 


Mini UHF Connector 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. a] 25 100 | Part No. 
12 | Plug (Crimp tools below) 58, 58A, 58C, 141, 303 | ARF1092-ND 4.52 2.81 2.55 | 81-115N-1000 
Between Series Adapters 
Military Price Each Amphenol 
Fig. | Description Part No. i 25 100 Part No. 
13 BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARF1096-ND® 16.97 TAT 715 31-216 
RFX - BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARFX1096-ND® 15.63 10.71 9.08 31-216-RFX 
14_ | BNC Jack to TNC Plug = ARF1098-ND® 24.72 18.54 18.14 79675 
15 BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND® 21.44 15.83 14.55 31-28 
RFX - BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND® 43.91 28.15 2725 31-28-RFX 
16 BNC Plug to N Jack UG-349A/U ARF1102-ND® 19.99 9.65 9.23 31-217 
RFX - BNC Plug to N Jack UG-349A/U. ARFX1102-ND® 23.48 14.81 13.80 31-217-RFX 
17_| BNC Plug to SMA Jack = ARF1103-ND® 90.10 39.63 3791 901-165 
18 | BNC Plug to TNC Jack — ARF1104-ND® 32.66 25.13 24.02 79025 
19 | BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND® 29.42 12.94 12.38 2900 
20 | N Plug to SMA Jack = ARF1106-ND® 114.31 57.75 55.84 901-294 
21 |_N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 25.04 11.96 11.44 4400 
@ RoHS Compliant 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
CTL Series Crimp Tools (Die Set Included) 
Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-ND 54.55 | CTL-1 
22 Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-ND 54.55 | CTL-2 
Crimp Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-ND 54.55 | CTL-3 
Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 | ARF1183-ND 54.55 | CTL-5 
Crimp Tool and Dies 
22 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 141.77 | 227-987 
23 | Crimp Die Set — RG 174,179, 187, 188, 316 ARF1111-ND 89.48 | 227-1418 
= UMCC — Ultraminiature Coax 
= . é 
Tyco Electronics Connector and Cable Assembly Series 
Authorized Distributor 
Dim. | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Features: Fig.| Description L (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
* 360° mated rotation ¢ Ultra low profile (2.0mm or 2.5mm maximum mated Double Ended Cable Assembly, Type | 200 __| A36221-ND 4.08 3.51 3.10 | 2015697-2 
height) * Surface mount and reflow solderable »* Style A receptacles mate Double Ended Cable Assembly, Type II 200 A36223-ND 4.00 3.44 3.04 | 2015698-3 
with HIROSE U.FL/U.FL(v) series connectors * Style B receptacles mate 4100 A36224-ND 2.13 1.83 1.62 | 2015699-1 
WI MURATA Ge C ssties connectors 200 | A36225-ND 4.08 3.51 3.10 | 2015699-2 
Specifications: i Double Endod Cable Assembly: Tyee Iii 100 A36226-ND 3.80 3.27 2.89 | 2015700-1 
¢ Characteristic Impedance: 500 «* Frequency Range: DC ~ 6GHz Y TYP 200 A36227-ND 3.78 3.25 2.87 | 2015700-2 
¢ Durability: 30 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C 100 A36228-ND 3.88 3.34 2.95 | 2015357-3 
200 A36229-ND 4.40 3.79 3.35 | 2015357-4 
UMCC Plug ~ FME Plug, Type III 200 A36230-ND 18.95 16.30 14.41 | 2032438-1 
UMCC Plug ~ SMA Plug, Type III 200 A36231-ND 9.93 8.54 7.55 | 2032439-1 
UMCC Plug ~ SMA Bulkhead Jack, Type III 200 A36232-ND 24.20 20.82 18.40 | 2032440-1 
— | UMCC Plug ~ MCX Right Angle Plug, Type II 200 A36233-ND 23.28 20.02 17.69 | 2032441-1 
UMCC Plug ~ MCX Right Angle Plug, Type III 200 A36234-ND 23.28 20.02 17.69 | 2032442-1 
UMCC Plug ~ MMCX Right Angle Plug, Type I! 200 A36235-ND 25.95 22.32 19.73 | 2032443-1 
UMCC Plug ~ MMCX Right Angle Plug, Type III 200 A36236-ND 25.95 22.32 19.73 | 2032444-1 
A36237CT-NDt 1.23 79 -70 | 1566230-1 
2 | UMCC Receptacle ~ Style A, Type II/III, SMD —_ A36237TR-ND¢ 1225,00/2,500 1566230-1 
A36238CT-NDt 1.40 -90 -80 | 1775146-1 
3 | UMCC Receptacle ~ Style B, Type |, SMD — | a36238TR-NDE 1400.00/2,500 __| 1775146-1 
UMCC Plug ~ SMA Jack Adapter, Type | = A36239-ND 50.75 43.65 38.57 | 1775229-1 
UMCC Plug ~ SMA Jack Adapter, Type II/III A36240-ND 50.75 43.65 38.57 | 1775230-1 
oe UMCC Jack Receptacle ~ SMA Plug Adapter, Type | _ A36241-ND 50.75 43.65 38.57 | 1775228-1 
-102 -102 UMCC Jack Receptacle ~ SMA Plug Adapter, Type II/III A36242-ND 50.75 43.65 38.57 | 1775227-1 
(2.6). \, 2.6) — [ Extraction Tool —__| A36243-ND 410 353 3.12 | 1775231-1 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 429 


2 Tyco Electronics 


AMP RF Connectors — SMA Crimp Connectors 


: Cable Group Digi-Key Price Each ~=| AMP Price | Locator Price 
SHINS ERS Ne Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 |PartNo. _|DieSet__Each |Plugt _Each 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 142, 142A, 1428 A4010-ND 5.98 5.14 ]447647-2 


; Fig. 2 1 A32325-ND@ 5.05 4.35 |5447647-2 _ _ = 
Fig. 1 'g Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 174, 174A, 188, 188A, 316 | A32326-ND@ 4.98 4.28 |5447647-3 = — = 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated Belden YR20621 A24676-ND@ 6.43 §.53 | 1-447647-1_ | — _— _— 

2_| Jack, Hex Crimp 174, 188, 316 A32327-ND® 6.53 5.62 |5447648-3 _ = = 

3 Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A4009-ND 14.03 12.07 | 447650-3 _ — _ 

Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A32332-ND® 12.65 10.88 | 5447650-3 = -_ = 

SMA Plug SMA Jack Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigi A4012-ND® 9.83 8.45 | 227868-1 A9964-ND 430.50 }A9961-ND 112.50 

4 | Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigi A4013-ND@ 14.98 12.88 | 228639-1 A9964-ND 430.50 |A9961-ND 112.50 


Short Plug, with Center Contact 405 Semi- A24680-ND@ 12.70 10.93 | 221447-1 


Fig. 4 5 | Right Angle Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-ND@ 45.83 39.41 | 228583-1 A9964-ND 430.50 |A9961-ND_112.50 
Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4014-ND@ 15.83 13.61 | 227743-1 AQ965-ND 1405.50 |A9961-ND 112.50 

6 | Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4015-ND® 15.10 12.99 | 228634-1 A9965-ND 1405.50 |A9961-ND 112.50 

Solderless Plug, without Center Contact 402 (.141) A4017-ND@ 4.13 3.55 |228635-1 A9965-ND 1405.50 |A9962-ND__ 89.42 

7 | Plug, Retractable Collar 402 (.141) A4018-ND@ 5.68 4.89 | 227531-5 A9963-ND 555.00|A9962-ND 89.42 


@ RoHS Compliant — + Must use a locator with die set. 


SMA Bulkhead Jack a HS 
SMA Snap-Lock Connectors [Om] 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
1 [Snap Lock Straight Plug 316 A36399-ND 8.65 744 1408541-1 
5 | Snap Lock Right Angle Plug 316 A36398-ND 9.35 8.05 1274694-1 
— | Snap Lock SMA Plug to SMA Jack _ A97718-ND 115.10 98.99 1053780-1 
SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steel, Passivated, Length: .950" 174, 188, 188A, 316 A24683-ND$ 16.75 14.41 225532-4 
i : a A24684-ND$ 15.28 13.14 221117-2 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188 174, 188, 188A, 316 A32328-NDO$ 15.88 13.66 201117-4 
1 Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 187B, Belden 922 A33770-ND@ 16.90 14.54 5-225532-8 
58, 58A, 58B, 580 A24686-ND$ 16.63 14.30 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B A24687-ND$ 19.85 17.08 1-225532-0 
142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-ND$ 17.63 15.16 225532-3 
‘ F A24689-ND 41.45 35.65 225608-4 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 A32391-ND@ 38.08 30.75 5295608-4 
A24690-ND® 23.55 20.26 221643-1 
8 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) _ A30048-ND® 21.30 18.32 1054868-1 
A30049-ND® 19.28 16.58 1054869-1 
7 = A30044-ND® 19.78 17.01 1053635-1 
| Adapter (Plug-Plug) A30045-ND@ 2465 24.12 | 1053634-1 


@ RoHS Compliant = + Mil Type 


SMA PC Board Connectors 


Body Finish Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Part No. 1 25 Part No. 
10 Vertical Jack Brass and Gold A24691-ND 9.00 7.14 221789-1 
Vertical Jack Gold and Gold A30046-ND 13.75 11.83 1053354-1 
14 Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND 19.35 16.65 221790-1 
Right Angle Jack Gold and Gold A30047-ND 14.93 12.84 1053378-1 
Zinc Die Cast 
10 Vertical Jack Gold and Gold A97594-ND 2.60 2.24 5-1814832-1 
11 Right Angle Jack Gold and Gold over Nickel over Copper A97593-ND 3.03 2.61 5-1814400-1 


SMB Connectors Center Contact: Gold 


: Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
MIL-Type Fig. | Description Style RG/U Part No. 1 25 _| Part No. 
50 Ohm — RoHS Compliant 
Plug, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A. A4021-ND$ 6.48 5.57 | 413985-6 
Plug, Gold ; A4026-ND$ 7.55 6.50 | 413985-1 
Plug, Nickel Mil Type 174, 316, 188, 188A A4027-ND$ 6.63 5.70 | 413985-3 
12 A Fi 179, 179A, 179B, 161, 187, 
Plug, Nickel Mil Type 187A, Belden 9221 A4032-ND$ 6.05 5.21 | 1-413985-1 
Plug, Gold A 5 A4034-ND$ 10.38 8.93 | 413985-2 
Sincible Casi Plug, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4035-ND$ 7.08 6,09 | 413985-4 
Plug, Right Angle, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A A4023-ND$ 8.20 7.06 | 414002-8 
Plug, Right Angle, Gold Mil Type 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A4028-ND$ 9.68 8.33 | 414002-1 
13 Plug, Right Angle, Nickel yp 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 | A4029-ND$ 9.85 8.48 | 414002-3 
Plug, Right Angle, Gold ; A A4036-ND$ 9.75 8.39 | 414002-2 
Plug, Right Angle, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4037-ND+ 9.00 7.74 | 414002-4 
Plug, Right Angle, Gold Zi 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A32329-ND$ 5.15 4.43 | 5414363-3 
14 Plug, Right Angle, Nickel ed 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 | A32331-ND$ 5.00 4.30 | 5414363-5 
Plug, Right Angle, Gold Zinc RG 316, 188 Double Braid A32330-ND$ 3.95 3.40 | 5414363-4 
15 Jack, Vertical, Nickel Commercial — A32320-ND 3.42 2.94 | 5221111-1 
16 Jack, Vertical, Gold MilT A4041-ND 5.25 4.52 | 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel type — A4042-ND 4.20 3.62 | 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold ‘A4043-ND 10.28 8.84 | 413996-2 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type _ A24694-ND 7.58 6.52 | 414026-2 
17 Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel A4044-ND 6.10 5.25 | 414026-3 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead, Zinc Die Cast Zine _ A32323-ND 5.55 4.78 | 5414337-1 
Jack, Right Angle, Gold : f A29351-ND 8.53 7.34 | 414963-1 
ta ||| ge alone Angle, Gold, Nickel |insLead, Zinc - A32324-ND 730 6.28 | 414338-1 
19 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel Mil T = A24695-ND 7.50 6.45 | 228216-1 
Front mount shown Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel I Type A24696-ND 6.40 5.51 | 228215-1 
20 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type = A24697-ND 8.58 7.38 | 228553-1 
75 Ohm 
; : 179, 179A, 1798, 161, z ; 
13 Plug, Right Angle, Gold Commercial 187, 187A, Belden 9221 A24704-ND@t 24.68 21.23 | 414048-6 
, ; 179, 179A, 1798, 161, 5 ; 
21 Plug, Nickel Commercial 187, 187A, Belden 9221 A4040-ND@t 11.13 9.57 | 414618-2 
PC Board Jack, Vertical, Gold A4047-ND® 7.33 6.30 | 414244-1 
22 PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead Mil Type _ A4050-ND 6.80 5.85 | 414244-4 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead A32322-ND® 5.75 4.95 | 5414244-4 
23 Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead Commercial = A32319-ND@ 8.00 6.88 | 5221014-1 
Tools 
a A a 174, 316, 188, 179, 161, 187, 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Commercial with Die Set RG 316, 188 Double Braid A9808-ND 135.60 — | 58500-1 
Die Set Hex/Commercial 50 Ohm 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 | A9810-ND 1636.50 — | 58046-1 
PRO CRIMPER™ II Hand Tool without Die, use with A9968 and A9809 = ‘A9996-ND. 66.00 — | 354940-1 
Die Set, Hex/Commercial, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND 74.24 — | 58489-1 
Die Set, Mil Type Crimp, use with A9996 a A9968-ND 104.54 — | 58483-1 


@ RoHS Compliant + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die _ t Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die 


More Product Available Online: www.digikey.com 
430 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics RF Connectors ies 


Authorized Distributor Between 
Boards 


Compression Coax Board-to-Board 


FEATURES: « Single connector design - no mating connectors needed « Available in four 


i Fi pan Dimension A Mating Height (B) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
sizes for varied board spacing: 14mm, 10mm, 6.65mm and 4mm « Gold plated phosphor 5 
bronze and brass contacts, stainless steel springs Fig. (mm) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
APPLICATIONS: * Modular parallel board-to-board blind mate applications »* Base 1 4.65 + 0.15 4.0+0.3 A32525-ND 15.48 13.31 11.77 1658260-1 
Station, Sub Station systems »* PDA, PCS and Cellular Handset applications * Wireless 
Communications systems (GSM, PCS, WCDMA, UMTS) 15.7403 1441 A32526-ND 17.93 15.42 13.63 619127-1 
SPECIFICATIONS: Characteristic Impedance: 500 + Frequency Range: Up to 6GHz 2 11.4403 10+1 A32527-ND 17.55 15.10 13.34 619134-1 
* Operating Temperature: -40°~125°C »* Mating Force: 10N » Durability: 25 cycles 7.75 +03 6.65 +0.4 A32528-ND 17.23 14.82 13.10 619135-1 
¢ Angle between Boards: + 2° max 


BNC Coaxial Connectors 
Dual Crimp 


MIL-C-39012 Class Il - Cat. B 


Descrip- Center Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics Premium SDE | Commercial 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Die Sett Die Sett 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32211-ND® 3.89 3.35 5225395-7 A30571-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A32212-ND@ 2.25 1.94 1-5227079-6 A30571-ND - 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 8.23 7.08 2-331350-4 A30571-ND _ 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33771-ND® 8.43 7.25 8-331350-0 A30571-ND =— 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32213-ND® 3.84 3.31 5225395-8 A30571-ND _ 
Tin Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32214-ND® 2.76 2.38 2-5227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32215-ND® 2.25 1.94 2-5227079-2 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.55 7.36 2-331350-5 A30571-ND =— 
1 Plug Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A33772-ND® 8.55 7.36 9-331350-3 A30571-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene RG 316, 188 Double Braid A32216-ND® 2.24 1.93 8-5227079-2 _ A24779-ND 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 9.18 7.90 2-331350-6 A29143-ND =— 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A32217-ND® 2.59 2.23 6-5227079-7 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A32218-ND® 2.24 1.93 6-5227079-8 _ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Beldon 8218 A32219-ND®@ 3.89 3.35 1-5225395-0 A29143-ND =_ 
Gold Nickel Polyethylene Beldon 8218 A32220-ND® 2.24 1.93 1-5227079-9 - A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32205-ND® 3.89 3.35 §225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32206-ND® 3.84 3.31 5225395-2 A24776-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 580 A32209-ND® 2.25 1.94 5227079-5 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 580 A1118-ND 4.10 3.53 227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A33773-ND® 2.49 2.14 5227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24440-ND 8.23 7.08 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32221-ND® 2.58 2.22 4-5227079-3 _ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 17.70 15.23 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32222-ND® 3.89 3.35 5225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A32223-ND® 2.03 1.75 5227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32224-ND® 3.89 3.35 5225395-6 A24571-ND A24777-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A32225-ND® 3.18 2.74 6-5227079-1 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 7.30 6.28 2-331350-9 _ A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32210-ND® 2.64 2.27 5227079-7 _- A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A1121-ND 2.45 2.11 1-227079-1 _- A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33774-ND® 2.25 1.94 1-5227079-1 _ A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24449-ND 6.75 5.81 331350 A24776-ND _ 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times FM-59 A32226-ND® 4.49 3.87 2-5225395-0 A24776-ND _ 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24457-ND 12.50 10.75 4-331350-0 A24631-ND _ 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, Belden 9209, 9291 A30561-ND 3.37 2.90 7-227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33776-ND® 3.10 2.67 7-5227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32207-ND® 6.38 5.49 §225396-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32227-ND® 6.45 5.55 5225396-7 A30571-ND _ 
3 Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32228-ND® 3.48 2.99 5228979-7 A30571-ND A24780-ND 
Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24462-ND 10.88 9.36 2-331351-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32229-ND® 3.48 2.99 5228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24464-ND 14.70 12.65 331351 A24776-ND =_ 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32230-ND® 5.28 4.54 5225398-7 A30571-ND _ 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32231-ND® 4.38 3.77 5228980-7 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 10.55 9.08 1-331693-2 A30571-ND = 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33777-ND® 10.55 9.08 6-331693-2 A30571-ND _ 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32232-ND@ 6.08 5.23 5225398-8 A30571-ND =_ 
Jack Gold Nickel TEFLON Times RD316 A32233-ND® 5.28 4.54 1-5225398-5 A29143-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32208-ND® 6.20 5.34 5225398-1 A24571-ND A24777-ND 
4 Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32234-ND® 4.20 3.62 5228980-5 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32235-ND® 5.28 4.54 5225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32236-ND® 6.08 5.23 5225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24474-ND 31.08 26.73 225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32237-ND® 27.98 24.06 §225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32238-ND® 25.23 21.70 §225974-1 A24571-ND A24777-ND 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 33.23 28.58 225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32239-ND® 27.98 24.06 5225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32240-ND® 32.58 28.02 §225974-5 A24476-ND = 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required) . A24479-ND® 65 56 330620 _ =— 
BNC Premises Wire Kit .. A9822-ND 152.72 _ 58477-1 _ _ 


@ RoHS Compliant t Use with A9996-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contact: Gold, MIL-G-45204 


Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics Die for Price 
Fig. |Description | Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Hand Tools Each 
174, 188, 188A, 316 A32352-ND 271 2.34 2-5221128-1 A9995-ND 42.00 
179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A32353-ND 2.70 2.32 2-5221128-3 A9995-ND. 42.00 
Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Commercial/Scope 2104 A32354-ND 2.70 2.32 2-5221128-7 A9994-ND 42.00 
1 Plug Nickel 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Commercial/Scope 2135 | A32350-ND 2.70 2.32 1-5221128-0 A9994-ND 42.00 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, 302, Belden 9291, 9209, 9269, 
89269, 88241, Hi- Temp, 62A,Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 GEASS) _ cad Ab221128"1 EAD ae00 
Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 A32333-ND 3.10 2.67 1-5221128-7 A9994-ND 42.00 
174, 188, 188A, 316 A32358-ND 3.80 3.27 5413779-3 A9995-ND 42.00 
2 | cable Jack Nickel | Polymethylpentene 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33778-ND §.95 5.12 5413779-4 A9995-ND 42.00 
174, 188, 188A, 316 A32345-ND 4.85 4.18 5413771-3 A9995-ND. 42.00 
3 Bulkhead Nickel _| Polymethylpentene | 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Commercial/Scope 2135 A32357-ND 6.65 572 5413771-1 A9994-ND. 42.00 
174, 188, 188A, 316 A32360-ND 12.88 11.08 5413959-3 A9995-ND 42.00 
4 Plug Nickel | Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32346-ND 12.05 10.37 5413959-4 A9995-ND 42.00 
Right Angle Belden 89907, 9907, Commercial/Scope 3104, 2104 A32347-ND 12.88 11.08 5413959-6 A9994-ND. 42.00 
58, 58A, 58B, 58C A32359-ND 12.65 10.88 5413959-1 A9994-ND 42.00 
Zinc Die Cast 
1 Plug Nickel _| Polymethylpentene 174A, 188A, 316, KX22A, KX3B, URM95 A97578-ND 2.10 1.81 5-1634500-0 A97886-ND 122.72 
5 Bulkhead Nickel Polvolithalammide 141A, 58C, Belden 9907, KX15, URM43, URM76 A97579-ND 1.48 1.27 5-1634500-3 A97886-ND 122.72 
Jack ve 58C, 141A, URM43, URM76, Belden 9907, KX15 A97573-ND 3.35 2.89 5-1634516-1 A97886-ND 122.72 
BNC Single Crimp Connectors 50 Ohm center contact: gota, mit type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics Die for Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Hand Tools Each 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 15.28 13.14 330876 = — 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A33779-ND® 13.13 11.29 5330876 = = 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 22.13 19.03 2-330058-1 A31885-ND 569.64 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A33780-ND® 18.98 16.32 2-5330058-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 17.30 14.88 2-330061-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33781-ND® 14.85 12.78 2-5330061-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 15.20 13.08 2-329446-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33782-ND® 13.08 11.25 2-5329446-1 A31885-ND 569.64 
1 Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32355-ND® 11.45 9.85 2-5329082-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24407-ND 13.58 11.68 2-329444-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A33783-ND® 11.68 10.05 2-5329444-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 12.98 11.16 2-329444-2 A31206-ND 480.00 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A33784-ND® 11.93 10.26 2-5329444-2 A31206-ND 480.00 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 14.88 12.80 2-330358-2 = _ 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A33785-ND® 12.75 10.97 2-5330358-2 _ _ 
Silver Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32356-ND® 11.45 9.85 2-5329083-1 A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24412-ND 12.70 10.93 2-329445-1 A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A33786-ND® 11.68 10.05 2-5329445-1 A9970-ND 240.89 
Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 24.23 20.84 2-330062-1 A31885-ND 569.64 
9 Cable Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33787-ND® 21.23 18.26 2-5330062-1 A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 142, 142A, 142B A24415-ND 27.53 23.68 2-329452-2 A31206-ND 480.00 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B A33788-ND® 24.13 20.75 2-5329452-2 A31206-ND 480.00 
Plug, A A24420-ND 42.95 36.94 331175 A31207-ND 362.09 
4 | Right Angle | Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A33789-ND@ 37.65 32.38 | 5331175 A31207-ND 362.09 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 23.05 19.83 2-330060-1 A31885-ND 569.64 
5 Bulkhead Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 33.00 28.38 2-329458-1 A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33791-ND® 22.73 19.55 2-5329458-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24418-ND 26.50 22.79 2-329456-1 A31207-ND 362.09 
@ RoHS Compliant 
Dimension A Contact Bod) Digi-Ke Price Each Tyco Electronics 
Bulkhead Solder Jacks Fig. | Description Dielectric Inch (mm) Material Plating Patt No 1 25 Part No. 
Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A24520-ND 2.93 2.52 227754-3 
Connectors 50 Ohm Without Solder Terminal VALOX 1.060 ee Silver Nickel A33792-ND® 2.68 2.31 §227754-3 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A32344-ND® 2.75 2.37 §227755-3 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A24522-ND 2.35 2.03 227169-7 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A32334-ND® 2.20 1.90 5227169-7 
Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32342-ND® 1.88 1.62 §227754-2 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32343-ND® 1.95 1.68 §227755-2 
1 Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A30562-ND 1.23 1.06 227754-1 
Without Solder Terminal$ VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A33793-ND® 1.04 90 §227754-1 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A30563-ND 3.50 3.01 227755-1 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A33794-ND® 2.25 1.94 §227755-1 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Tin-Lead Nickel A33795-ND@t 2.55 2.20 5227169-5 
With Solder With Solder Terminald TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A24525-ND 3.83 3.29 227169-8 
Terminal Shown With Solder Terminald TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A32335-ND® 3.48 2.99 5227169-8 
Without Solder Terminal TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32337-ND® 2.95 2.54 §227715-3 
With Solder Terminald TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32338-ND@ 3.33 2.86 5227716-3 
—_| Lock Washer with Solder Lug = = = Tin/Lead A33796-ND® 50 43 9-227260-0 
2 | Sealed Polymethylpentene = Gold Nickel eee am te eae 
Isolated VALOX, White =— Tin Nickel A32339-ND® 3.05 2.63 §227726-1 
3 Isolated VALOX, White =_ Silver Nickel A24530-ND 3.38 2.91 227726-2 
Isolated VALOX, White =_ Silver Nickel A32340-ND® 3.05 2.63 §227726-2 
Isolated VALOX, White = Gold Nickel A32341-ND® 2.73 2.35 5227726-3 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Solder Tag$ Polymethylpentene 1.074 (27.30) Gold Nickel A97548-ND 1.68 1.45 5-1634523-1 
With Solder Terminalt Polyester, PBT 1.059 (26.90) Gold Nickel A97550-ND 2.75 2.37 5-1634504-1 
4 Edge Mountt Polymethylpentene 0.956 (24.28) Gold Nickel A97549-ND 3.00 2.58 5-1634521-1 
@ ROHS Compliant — + Includes lockwasher and jam nut ~—_ Includes solder terminal and jam nut —_¢ This part may be used with a panel thickness of 0.046-0.250 inches 
BNC Field Serviceable Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Plating RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug Con nectors Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24480-ND 24.50 21.07 221265-1 
58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24481-ND® 21.30 18.32 1-221265-0 
< Nickel 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 
50 Ohm y y Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302, 71, 71A, 71B See iss deeeleeort 
Center Contact: Gold a! RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


BNC PC Board/Panel Mount 


Jack Connectors with 
Mounting Flanges 
50 Ohm 


Hardware Sold Separately 


RF Connectors 


Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Description | Contact Inch (mm) Material Part No. 1 25 Part No. 
Right Angle Tin .625 (15.88) VALOX, White | A32242-ND 6.80 5.85 | 5226978-1 
Right Angle Gold .625 (15.88) VALOX, White | A32252-ND 6.80 5.85 | 5226978-3 


BNC PC Board/Panel Mount 
Right Angle Jack Connectors 


50 Ohm 


Hardware Sold Separately 


RoHS 


® 


Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Description Contact | Alnch (mm) Material Part No. “ 25 | Part No. 
Without Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White | A32253-ND 3.46 2.98] 5226990-1 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White | A32244-ND 2.55 2.20] 5227161-1 
Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) | VALOX, White | A32254-ND 2.97 2.56] 5226990-3 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, White | A32258-ND 2.55 2.20) 5227161-3 
With Mounting Posts Gold 519 (13.18) | VALOX, White | A32260-ND 2.55 2.20] 5227161-7 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, Black | A32245-ND 2.55 2.20] 5227161-2 
Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) | VALOX, Black | A32255-ND 2.97 2.56] 5226990-6 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, Black | A32259-ND 2.55 2.20] 5227161-6 
With Mounting Posts Gold 519 (13.18) | VALOX, Black | A32261-ND 2.55 2.20] 5227161-9 
Without Mounting Posts Tin 625 (15.88) Metal A32264-ND 6.83 5.87| 5227433-1 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) Metal A32248-ND 3.45 2.97| 5227661-1 
Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) Metal A32267-ND 3.54 3.05] 5227676-1 
With Mounting Posts Gold 625 (15.88) Metal A32268-ND 3.45 2.97| 5227677-1 
With Mounting Posts Gold .500 (12.70) Metal A82273-ND 6.10 5.25] 5413879-1 
Zinc Die Cast 
With Mounting Posts Gold 518 (13.16) Zinc, White A97552-ND 2.43 2.09] 1-1337542-0 
With Mounting Posts Gold 622 (15.80) Zinc, White A97553-ND 2.43 2.09] 1-1337543-0 
With Mounting Posts Gold 518 (13.16) Zinc, Black A97554-ND 2.43 2.09] 1-1634613-0 
With Mounting Posts Gold 622 (15.80) Zinc, Black A97555-ND 2.43 2.09] 1-1634612-0 
With Mounting Posts Gold 598 (15.20) Zinc A97556-ND 3.80 3.27] 1-1337494-0 
BNC PC Board/Panel Mount 
Vertical Jack Connectors 
50 Ohm 
Hardware Sold Separately 
Center Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Description Contact Material Part No. 0 25 Part No. 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | VALOX, White A24501-ND 6.40 5.51 | 226993-1 
Without Mounting Posts Tin VALOX, White A32256-ND® 5.80 4.99 | 5226993-1 
With Mounting Posts Tin VALOX, White A32246-ND®@ 2.55 2.20 | 5227222-1 
Without Mounting Posts Gold VALOX, White A32257-ND@ 5.93 5.10 | 5226993-3 
With Mounting Posts Gold | VALOX,White | A32262-ND® 255 2.20 | 5227220-3 
Without Mounting Posts Tin VALOX, Black A32243-ND® 6.80 5.85 | 5226993-2 
With Mounting Posts Tin VALOX, Black A32247-ND®@ 2.90 2.50 | 5227222-2 
With Mounting Posts Gold VALOX, Black A32263-ND® 2.90 2.50 | 5227222-6 
With Mounting Posts Tin Metal A32265-ND® 2.83 2.43 | 5227671-1 
With Mounting Posts Gold Metal A32266-ND® 2.94 2.53 | 5227673-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
With Mounting Posts Gold Zinc, White A97557-ND 2.53 2.18 | 1-1337541-0 
With Mounting Posts Gold Zinc, Black A97558-ND 2.53 2.18 | 1-1634505-0 
@ RoHS Compliant 
Jack Accessories 50 and 75 Ohm 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Description Part No. u 25 Part No. 
Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND® 45 39 | 222163-1 
Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND® 23 .20 | 227223-1 


Digi-Key Price Each Tyco Electronics 

Description Part No. 1 25 Part No. 
Screw for panel thickness of 3/32 (2.38mm) or greater A24534-ND 38 33 221108-2 
Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38mm) A24535-ND .38 33 221108-4 
Lockwasher A1129-ND® 31 .28 1-329632-2 
Hex Nut A1128-ND@ 33 30 1-329631-2 

Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
BNC/TNC Hexagonal Nut A97566-ND 36 32 1-1634816-0 
BNC/TNC Lockwasher A97567-ND 18 16 1-1634817-0 


RoHS Compliant 


BNC Vertical Metallized PC Board Mount 
Jack Connectors 50 Ohm 


Center Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Body Plating Contact | Material Part No. 1 25 Part No. 
Nickel Silver VALOX A24512-ND 450 3.87 | 227699-1 
Nickel Silver VALOX A33798-ND® 414 3.56 | 5227699-1 
| Nickel Gold VALOX A32269-ND® 414 3.56 | 5227699-2 
Nickel Tin VALOX A32249-ND® 414 3.56 | 5227699-3 
9 Nickel Gold VALOX A24515-ND 635 547 | 221123-2 
Nickel Gold VALOX A32241-ND® 4.03 3.47 | 5221123-2 
Nickel Silver VALOX A24516-ND 5.93 5.10 | 222420-1 
3 Nickel Silver VALOX A32251-ND® 6.55 5.64 | 5222420-1 
Tin-Lead Silver VALOX A24517-ND 548 4.71 414305-1 
Tin Silver VALOX A32493-ND® 5.03 4.33) 5414305-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
3 Nickel Gold Zinc A97581-ND 1.80 1.55 | 5-1634503-1 
Nickel Gold Zinc A97583-ND 1.78 1.53 | 5-1634506-1 
RoHS Compliant 


BNC Press-Fit Terminal 


Jack Connectors 
50 Ohm 
Center Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Body Plating Contact Material Part No. 1 25 Part No. 
Nickel Gold TEFLON A32250-ND 5.25 4.52 | 5222006-1 


BNC Right-Angle PC 


Board Mount Jack 


Connectors 
Center Contact Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Body Plating | Length - In(mm) Part No. 1 25 Part No. 
Nickel 171 (4.34) A32270-ND® 6.93 5.96 5413631-1 
1 Tin 171 (4.34) A32271-ND® 6.90 5.94 5413631-2 
Nickel -131 (3.33) A32272-ND@ 7.70 6.63 5413631-3 
Nickel 131 (3.33) A97570-ND@t+ 3.43 2.95 5-1634556-0 
2 Nickel = A24539-ND 3.31 2.85 414373-1 
Nickel — A32274-ND® 279 2.40 5414373-1 


@ RoHS Compliant 


t Zinc Die Cast 


BNC Twist-On Connectors 


50 Ohm 


Center Contact: Gold Body Plating: Nickel 


CHINO 


Descrip- Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
tion Dielectric RG/U Part No. i 25 Part No. 
Plug | Polymethylpentene | 59, 59A, 59B eel 548 471 | 414265-3 
A33797-ND® 4.73 4.07 5414265-3 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


BNC Dual Crimp Connectors 75 Ohm 


RF Connectors 


Authorized Distributor 


Body Plating: Nickel Center Contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics | Dies for Price 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32275-ND 2.90 2.50 5221185-8 A24630-ND 203.78 
AT&T 735A A32276-ND 3.31 2.85 1-5221185-8 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 8218 A32277-ND 3.31 2.85 5221185-3 A24632-ND 333.30 
Belden 1164A, 1167A A33805-ND 2.90 2.50 1-5221185-5 A24632-ND 333.30 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32278-ND 2.90 2.50 5221185-2 A24597-ND 216.00 
F Plug Cries PRUaG| (lesa taper ae GWeCe Te 32279-ND 2.88 2.48 | 5221185-9 A24597-ND 216.00 
Belden 9145, AT&T 734A A32280-ND 2.88 2.48 1-5221185-0 A24597-ND 216.00 
Plu Belden 9248, 9114 A32281-ND 2.90 2.50 5221185-1 A36219-ND 216.00 
9 6, 6A (RG-6) A32282-NDTt 3.56 3.07 5221185-7 A24631-ND 149.99 
Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A32283-ND 2.93 2.53 5221185-5 A24631-ND 149.99 
2_| Right Angle Plug | 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32284-ND 15.43 13.27 5221402-2 A24597-ND 216.00 
3 Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32285-ND 5.68 4.89 5221199-5 A24630-ND 203.78 
4 | Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32286-ND 6.10 5.25 5221221-5 A24630-ND 203.78 
t+ 20 AWG Center Conductor Max 
BNC Hex Cri mp Connectors 75 Ohm Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contacts: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics | Dies for Price 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25__| Part No. Hand Tools Each 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32287-ND® 4.25 3.66 | 5413589-8 A9993-ND 42.00 
AT&T 735A A32288-ND® 4.33 3.72 | 1-5413589-0 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8218 A1823-ND 5.90 5.08 | 413589-3 = = 
Belden 8218 A33806-ND® 4.25 3.66 | 5413589-3 = = 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32289-ND@ 4.25 3.66 | 5413589-2 A9992-ND 42.00 
’ Plug RelA ema enree A ke A33807-ND@ 4.95 4.26 | 5413589-1 A9992-ND 42.00 
Plu Belden 8212, 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, A1829-ND 4.63 3.98 | 413589-9 A9992-ND 42.00 
9 Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A33808-ND® 4.25 3.66 | 5413589-9 A9992-ND 42.00 
Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 4.93 4.24 | 413589-7 A9992-ND 42.00 
Plu Belden 9145, AT&T 734A A33809-ND® 4.25 3.66 | 5413589-7 A9992-ND 42.00 
9 Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 6.00 5.16 | 413589-5 = = 
Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A33810-ND® 4.40 3.79 | 5413589-5 = = 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 19.75 16.99 | 413588-8 A9993-ND 42.00 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33811-ND® 17.00 14.62 | 5413588-8 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle AT&T 735A A32290-ND® 16.65 14.32 | 1-5413588-0 = = 
2 9. Hig g AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 23.18 19.94 | 413588-4 A9993-ND 42.00 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A1872-ND 14.25 12.26 | 413588-2 = = 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32291-ND® 15.88 13.66 | 5413588-2 = = 
Plug, Right Angle aoc EMaeL cle Satine WintoO. AWORC) A32292-ND@ 15.88 13.66 | 5413588-9 A9992-ND 42.00 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32293-ND® 6.05 5.21 | 5413760-8 A9993-ND 42.00 
Belden 8218 A32294-ND® 6.05 5.21 _| 5413760-3 A9992-ND 42.00 
302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
3 Jack Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-6 A1831-ND 6.60 5.68 | 413760-1 A9992-ND 42.00 
Jack oe ies FACES, (nis oa tye with SO AWG DO) A32295-ND@ 6535.62 | 5413760-9 A9992-ND 42.00 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 7.00 6.02 | 413590-8 A9993-ND 42.00 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33813-ND® 6.53 5.62 | 5413590-8 A9993-ND 42.00 
4 | Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A32296-ND® 6.25 5.38 | 5413590-4 A9993-ND 42.00 
Belden 8218 A1843-ND 9.48 8.15 | 413590-3 A9992-ND 42.00 
Belden 8218 A33814-ND® 8.75 7.53 | 5413590-3 A9992-ND 42.00 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Plug 140, 210, 59B, 62A, KX25, KX52, KX53, KX6A, URM90 A97580-ND 1.55 1.34 | 5-1634502-3 A97886-ND 122.72 
Straight Jack 140, 210, 59B, 62A, KX25, KX52, KX53, KX6A, URM90 A97577-ND 2.28 1.96 | 5-1634514-0 A97886-ND 122.72 
3 g 174A, 188A, 316, KX22A, KX3B, URM95 A97576-ND 2.18 1.88 | 5-1634511-2 A97886-ND 122.72 
Bulkhead Jack 59B, 62A, 140, 210, URM90, KX6A, KX25, KX52, KX53 A97574-ND 3.75 3.23 | 5-1634516-5 A97886-ND 122.72 
@ RoHS Compliant 


BNC PC Board/Panel Mount 


BNC PC Board Mount Jack Connectors 75 Ohm 


Ja ck Co nne cto rs Center Contact: Gold (except A24607-ND: Silver) 
75 Ohm Hardware not included 
Contact Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. Description Finish Part No. 1 25 Part No. 
1 Vertical, Metal Gold 301 | A32401-ND 8.70 7.49 | 5222132-1 
Right Angle, VALOX, White | Gold 30 | A32402-ND 6.60 5.68 | 5413194-1 
Right Angle, VALOX, Black | Gold 30) | A32403-ND 6.60 5.68 | 5413194-2 
2 | Right Angle, VALOX, White | Gold50y | A32404-ND 7.75 6.67 | 5414459-1 
Right Angle, Metal Gold 30) | A32405-ND 613 5.27 | 5222092-1 
Right Angle, Nickel Gold 30 A33816-ND 6.13 5.27 | 5414907-1 Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Zine Die Cast Fig. Description Part No. ul 25 Part No. 
1 Vertical Metallized, Tin-Lead A32406-ND 480 4.13 | 5414394-1 
Vertical, Nickel Gold A97564-ND 253 218 | 1-1478033-0 
1 valet wickel cold petals a Peer eH 4500.0 2 Vertical Metallized, Nickel A32407-ND@ 675 5.81 | 5413986-1 
, —— : : : ' 7 Press Fit, Nickel, L (excl. pins):.810 | A24608-ND 538 4.63 | 222462-1 
te iia i ty Pea are op i ane : Press Fit, Nickel, L (excl. pins):.810 | A32408-ND® 540 4.65 | 5222462-1 
7 Right Angle, Nickel ald /TERLIE peg.) ae. |4e1eaasodch Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 | A24609-ND 713 6.13 | 414088-1 
Right Angle, Nickel Gold A97562-ND 253 248 | 1-1634622-0 Press Fit, Nickel, L (excl. pins): 640 | A32409-ND@ 740 6.37 _| 5414088-1 
Right Angle, Nickel Gold A97563-ND 3.20 2.76 | 1-1634508-0 4 Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A32410-ND® 10.50 9.03 | 5221336-3 
Right Angle, Nickel A32411-ND® 7.03 6.05 | 5413558-1 
: : 5 Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 810 6.97 | 413558-2 
BNC Action Pin / Bulkhead Decoupled Right Angle, Tin-Lead A32492-ND@ 7406.11 | 5413558-2 
Jack Connector 7 Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 1148 = 9.62 | 222117-1 
Bulkhead Jack Adapter, Nickel A33817-ND@ 10.60 9.12 | 5222117-1 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold Zinc Die Cast— RoHS Compliant 
= - - : Vertical Metallized, Nickel A97582-ND 1.80 1.55 | 5-1634503-3 
a Digi-Key Price Each Tyco Electronics Vertical Metallized, Nickel A97584-ND 1.83 1.57 _ | 5-1634506-2 
pestuinio Fe u ca _| ai 5 Elbow Socket, Nickel (A97569-ND 290 2.50 | 5-1634513-1 
Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm ‘A24627-ND 16.08 13.83 | 414553-1 RoHS Compliant 
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BNC Bulkhead 


Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 


Resistor Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Jack Connectors Description Specification Part No. 1 25 Part No. 
With Tether 1 Watt, 50 Ohm A24563-ND 10.05 8.65 221629-1 
75 Oh mM c G - Gold With Tether 1 Watt, 50 Ohm A33818-ND® 8.80 7.57 5221629-1 
emer, Contact Gol Without Tether | 1 Watt, 50 Ohm A24564-ND 740 6.37 | 221629-4 
Digi Key Price Each fivenleleciranics Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A33819-ND@ 6.50 5.59 | 5221629-4 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. With Tether 1 Watt, 75 Ohm A24565-ND 19.35 16.65 221629-2 
: A24598-ND 4.13 3.55 291244-1 With Tether 1 Watt, 75 Ohm A33820-ND@ 16.65 14.32 5221629-2 
1 Jack, Solder, Nickel A33815-ND@ 3.75 303 | 5221244-1 Without Tether 4 Watt, 75 Ohm A24566-ND 11.60 9.98 | 221629-5 
ql z Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A33821-ND® 10.00 8.60 5221629-5 
2 | Jack, Sealed Solder, Nickel | 824599-ND Oe | aes ; 
A32348-ND® 7.53 6.48 5414217-1 With Tether 1 Watt, 50 Ohm$ A24568-ND 10.45 8.99 1-221629-6 
3 Jack, Solder, Nickel A97551-ND® 2.85 2.46 5-1634504-2 With Tether 1 Watt, 50 Ohm+ A33822-ND® 9.13 7.85 1-5221629-6 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant + Tether is conductive with #4 stud size. 


Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 


BNC RF PC Board / Panel Mount 
Decoupled Jack Connectors 


50 Ohm 
Body Plating: VALOX, Black Center Contact: Gold 
Hardware not included 
Mounting 
Impedance | Post Length Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. Ohm (Inches) Capacity/Voltage | Part No. 1 25 | Part No. 
Vertical — RoHS Compliant ; = Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
1 50 137 9400pF/1500V | A32414-ND 7.93 6.82 | 5413476-2 Plug, Silvers A24705-ND 28.03 24411 | 332295 
Low Profile, Right Angle 1 Plug, Silver$ 108, 108A, A33824-ND® 25.28 = 21.74 | 5332225 
50 158 9400pF / 1500V A32415-ND@ 4.34 3.74 | 5413515-2 Plug, Nickel$ Belden 9272, 89272 | A24706-ND 21.70 18.67 | 332225-5 
50 110 7900pF/1600V | A32416-ND@ 4.99 4.30 | 5413515-7 Plug, Nickel¢ A33825-ND@ 19.98 17.18 | 5332225-5 
2 50 485 a400pF/1500v | Az4621-ND 373 3.21 | 413515-8 2 | _ Bulkhead Jack, Silvers 108, 108A, A24707-ND 32.95 28.34 | 332342 
50 185 9400pF/1500V | A32417-ND@ 428 3.68 | 5413515-8 5 RES oe Belden 9272, 89272 a _ _ te 
50 110 9400pF/1500V | A32418-ND@ 434 3.74 | 5413515-9 ight-Angle Jack w/Mounting = eel ; nok : 
E z : Posts, VALOX, White A32412-ND@t 12.70 10.93 | 5228686-1 
Standard, Right Angle 4 | Vertical Jack w/Mounting _ A24709-ND+ 19.00 16.34 | 221198-1 
50 158 9400pF/1500V | A32419-ND® 5.13 4.41 | 5413524-2 Posts, VALOX, White A32413-ND@t 17.15 14.75 | 5221198-1 
2 50 110 9400pF/1500V | A24625-ND 6.53 5.62 | 413524-5 5 Bulkhead Jack Adapter, —_ A24710-ND 32.63 28.06 | 332215 
50 110 9400pF/1500V | A32420-ND® 5.88 5.06 | 5413524-5 Nickel (Center Contact: Silver) A33827-ND® 28.00 24.08 | 5332215 


RoHS Compliant @ RoHS Compliant —$ Center contact: Silver + Hardware not included 


M Inl B NC Con nectors 75 Oh m Cable Group| Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. Description RG/U Part No. 1 100 | Part No. 
Features: * Offer 40% more interconnects than standard BNC connectors in the same area « Ideal for telecommunications and 735A A30530-ND 11.70 7.96 | 1274563-1 
broadband applications Materials: * Brass/nickel shells, bodies and mounting nuts * Phosphor bronze and brass/gold center contacts 1 Straight Cable Plug 734A A30531-ND 11.50 7.82 | 1274563-2 
Specifications: * Dielectrics: PTFE »* Frequency: DC 2GHz * Nominal Impedance: 750 » Voltage Rating: 300V »* Temperature Rating: RG 179 A30532-ND 11.50 7.82 | 1274563-3 
-40°C ~ 85°C ; F ‘ 735A A30533-ND 13.00 8.84 | 1274566-1 
Dimensions in Inches (mm) | 5 | ight Angle Cable Plug 7344 | A30534-ND 12.80 8.71 | 1274566-2 
Fig. 5 RG 179 A30535-ND 12.80 8.71 | 1274566-3 
asta bia 735A | A30536-ND 8.38 5.70 | 1274568-1 
108 Ma ¢ ~ a a, (26.92) 297 3 Bulkhead Cable Jack 734A A30537-ND 8.20 5.58 | 1274568-2 
Ce Ss > Ce 58 (7.54) >.< A257) RG 179 | A30538-ND 8.20 5.58 | 1274568-3 
_ on (13.46) dita | [4 [ StralohtJack Receptacle [ — | A30539-ND 5.95 4.05 | 1274671-1 
L085, 4 O 3/8 - 32 UNEF -2A Gea X 5 | Right Angle Jack Receptacle | — A30540-ND 9.33 6.35 | 1274572-1 
. Die Set for 735A/RG179, use with A9996-ND A9993-ND 42.00 — | 58425-2 
Die Set for 734A, use with A9996-ND A9992-ND 42.00 — | 58425-1 


BNC Adapters 50 Ohm 


Body Material Center Contact Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. i 25 Part No. 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Gold (30) A24549-ND® 18.00 15.48 221543-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15) A24550-ND 8.03 6.91 413592-2 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15,1) A32524-ND® 6.90 5.94 5413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30!) A24551-ND 10.35 8.91 413592-6 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30!) A33800-ND® 8.90 7.66 5413592-6 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (2001) A24553-ND® 19.10 16.43 221988-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 24.05 20.69 329517 
Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A33801-ND® 22.50 19.35 5329517 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-ND® 21.05 18.11 330024 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50!) A24557-ND 8.35 7.19 228226-1 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50) A33802-ND® 7.50 6.45 §228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (151) A24558-ND 7.20 6.20 228226-3 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (151) A33803-ND® 6.18 5.32 5228226-3 
5 Jack Covers Silver — A24559-ND® 7.35 6.33 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-ND® 8.85 7.62 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-ND® 9.38 8.07 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A33804-ND® 3.80 3.27 5414414-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel Brass, Gold A97571-ND 2.58 2.22 5-1634532-1 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97572-ND 3.25 2.80 5-1634535-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold AQ7568-ND 3.90 3.36 5-1634526-1 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97547-NDt 2.90 2.50 5-1634530-1 
6 Straight, Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97575-ND 2.18 1.88 5-1634534-1 


@ RoHS Compliant + Recommended nut (A97566-ND) and lockwasher (A97567-ND). 
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Fig. 3 NEW! 
NEW! MCX Connectors 
Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Connector Plugs 
1 | Straight Cable Plug, 500 - RD 316 A98536-ND 720. 154.80 273.60 | 1060875-1 
Straight Cable Plug, 500 - RD 316 A98537-ND 758 162.86 28785 _| 1060875-2 
2 | Right Angle Cable Plug, Crimp, RG 316 A98538-ND 5.78 124.16 219.45 | 1363301-1 
3. | Straight Plug Receptacle, 500 A98541-ND 6.05 130.08 229.90 | 1061015-1 
4 | Straight Cable Plug, 750, - RG 179 ‘A98548-ND 13.20 283.80 501.60 _| 1362990-1 
5 | Right Angle Cable Plug, 750 - RG 179 ‘A98549-ND 7.68 165.01 291.65 | 1362991-1 
Connector Jack Receptacles 
Straight Jack, 500, Nickel ‘A98542-ND 2.80 60.20 106.40 | 1060985-1 
g | Straight Jack, 509, Gold A98543-ND 4.00 86.00 152.00 | 1060984-1 
Straight Jack, 500, Nickel A98544-ND 2.83 60.74 107.35 | 1060989-1 
Straight Jack, 500, Gold A98545-ND 3.58 76.86 135.85 | 1060995-1 
7 [Right Angle Jack, 500, Nickel A98546-ND 9.65 20748 366.70 | 1061023-1 
Right Angle Jack, 500, Gold A98547-ND 6.53 140.29 24795 | 1061022-1 
Printed Circuit Board Receptacle A98535-ND 4.33 92.99 164.35 | 1361169-1 
9 | Bulkhead Cable Jack A98539-ND 9.65 20748 366.70 _| 1060883-1 
MMCX Connectors 
Fig. 8 NEW! 
Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Semi-Rigid Cable - Direct Solder Attachment 
1 | Straight Cable Plug - RG 405 A30732-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408313-1 
2 [Right Angle Cable Plug - RG 405 A30733-ND 8.43 181.14 320.15 |1408314-1 
Flexible Cable - Crimp Attachment 
Straight Cable Plug - RG 178, 196 A30734-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408148-1 
1 | Straight Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30735-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408312-1 
Straight Cable Plug - RD 316 A30736-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408312-2 
Right Angle Cable Plug - RG 178, 196 A30737-ND 8.43 181.14 320.15 | 1408149-1 
2 |Right Angle Cable Plug - RG 174, 188,316  |A30738-ND 8.43 181.14 320.15 |1408149-2 
Right Angle Cable Plug - RD 316 A30739-ND 8.43 181.14 320.15 | 1408149-3 
Printed Circuit Board 
6 | Straight Jack Receptacle A30740-ND 7.23 155.34 274.55 |1408150-1 
7_|Right Angle Jack Receptacle A30741-ND 8.78 188.66 333.45 | 1408151-1 
10 [Straight Plug Receptacle A30742-ND 8.40 180.60 319.20 [1408496-1 
Edge Mount 
11 [Straight Jack Receptacle A30743-ND 8.58 184.36 325.85 | 1408152-1 
12 [Straight Plug Receptacle A30744-ND 10.98 235.96 41705 _[1408120-1 
Crimp Tool 
__ [Die Set to use with A9996-ND A30731-ND 265.13 = —]1583696-1 
Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 _ —_ |354940-1 
Between Series [asaac0-np shown | A34404-ND Shown Contact | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Ad t Description Finish | Part No. 1 50 100 | Part No. 
apters SMA Jack to OSMT Jack Copper [A34423-ND 108.10 82.16 73.51] 1055694-1 
pdane SMA Jack to SMC Jack Copper |A34436-ND 50.40 38.31 34.28] 1060266-1 
Shell (Body) Finish: Gold 
ell (Body); Finish? Go SMA Jack to TNC Jack Square Flange| Copper |434427-NDt 122.78 93.31 83.49| 1058755-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper |A34428-ND 199.55 151.66 135.70] 1058800-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper |A34438-ND 199.43 151.57 135.61| 1059172-1 
SMB Plug to BNC Jack Copper [A34433-ND 56.28 42.77 38.27] 1058077-1 
— - - SMB Plug to SMA Jack Copper |A34414-ND 58.93 44.79 40.07] 1060498-1 
we Contact | Digi-Key Price Each Tyco Electronics| | sic Plug to SMA Jack Copper |A34429-ND 56.35 42.83 38.32) 1060272-1 
Description Finish _| Part No. 1___50__100 | Part No. BNC Jack to SMA Jack Copper |A34418-ND 36.78 27.95 25.01] 1058058-1 
SMA Plug to N Jack Copper | A34406-ND = 71.13 54.06 48.37) 1057381-1 BNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper |A34402-ND 49.88 37.91 33.92] 1058117-1 
SMA Plug to N Flug Copper Eosagvogs 81.83 46.99 42.05) 1057367-1 BNC Jack to SMA Plug Copper |A34404-ND 38.63 29.36 26.27/1058083-1 
SMA Jack to SMB Jack Copper |A34424-ND 47.65 36.22 32.41 /1060487-1 
BNC Plug to N Jack Brass |A34435-ND 130.40 99.11 88.68) 1057392-1 
SMA Jack to N Jack Copper |A34409-ND 79.43. 60.37 54.01 | 1057341-1 
SMA Teck iN eck i ROMANIA aaa 67.06 e000 |1osses-1 BNC Plug to SMA Jack Copper |A34405-ND 36.60 27.82 24.89] 1058081-1 
BCR IO NAG opper aN : a B : TNC Jack to SMA Jack Square Flange| Copper |A34408-ND 77.95 59.25 53.01|1057841-1 
SMA Jack to N Jack Square Flange | Copper /ASEEIS(NDIG) 111.03 84.98 75.50 | 1058653-1 TNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper |A34416-ND 134.13 101.94 91.21/ 1057908-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Brass |A34411-ND 74.13 56.34 50.41 |1057463-1 TNC Plug to SMA Jack Copper |AS4413-ND 52.58 3.96 35.76] 1057853-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Copper |A34412-ND 118.10 89.76 80.31 | 1058675-1 
N Plug to SMA Jack Copper |A34400-ND 61.70 46.90 41.96] 1057377-1 
SMA Jack to OSP Plug Bulkhead Copper |A34403-ND 54.50 41.42 37.06 /1059756-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper | A34407-ND 89.33 67.89 60.75|1059731-1 N Jack to SMA Jack Square Flange Copper | A34401-ND 86.35 65.63 58.72] 1057343-1 
N Jack to SMA Plug Copper |A34421-NDt 101.48 77.13 69.01] 1058664-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper [A34422-ND 78.40 59.59 53.32 /1059724-1 Nice GING Pia Copper |A34425-NDt 12310 9356 983.71|1088671-1 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper |A34430-ND 64.23 48.82 43.68] 1059729-1 9 PP : : : 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper |A34431-ND 84.28 64.05 57.31 |1059733-1 N Jack to SMA Plug Square Flange | Copper |A34426-ND — 84.83 64.47 57.69) 1057385-1 
SMA Jack to OSSP Jack Copper |A34432-ND 114.78 87.23 78.05|1059928-1 N Plug to BNC Jack Brass |A34434-ND 98.65 74.98 67.09 1057390-1 
SMA Jack to OSP Plug Copper |A34420-ND 32.73 24.88 22.26|1059716-1 N Plug to TNC Plug Brass_|A34437-NDt 109.73 83.40 74.62] 1058662-1 
SMA Jack to OSSM Plug Copper |A34417-ND 42.73 32.48 29.06 |1053770-1 + High Frequency 


NEW! QSL Cables and Antennas 


Features: ¢ Low profile * Highly reliable ruggedized interface * Surface mount technology * Excellent price-to-performance ratio Applications: * Replacements for SMA, BNC Ss 
and other RF connectors ¢ Mobile antenna/GPS/Radio systems * PDA/PCS/Handheld applications * Wireless communications systems ¢ Satellite communications, broad- 
cast, multimedia * Automotive telematics * WiFi, WiMax antenna mobility and communications * Broadcast/set top box and integration media * PCle and WNIC cards 
Digi-Key Pricing Digi-Key T & R Pricing Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 25) 50 Part No. 270 Part No. 
PCB Receptacles 
1 Three port QSL without Flange A99115CT-NDF 12.84 275.95 487.73 A99115TR-ND 2079.27 2016032-1 
Three port QSL with Flange A99116CT-NDf 12.84 275.95 487.73 A99116TR-ND 2079.27 1274824-2 
Test Boards 
Test Board with Receptacle, QSL to SMA A99117-ND 109.27 2349.25 4152.17 = = 1513743-1 
— _ | Test Board with Receptacle, QSL to UMCC A99118-ND 40.95 880.40 1556.05 = = 2016008-1 
Test Dongle, QSL to SMA A99119-ND 54.50 1171.75 2071.00 = = 2032605-1 
QSL Cable Assembly 
___| Three Port Jumper Plug A99120-ND 8.58 184.36 325.85 = = 2015518-1 
Three Port Pigtail Plug Ag99121-ND 8.45 181.68 321.10 = = 2053075-1 
QSL Antenna Assembly 
2 802.11a/b/g/n and WiMax without Flange A99130-ND 24.25 521.38 921.50 = _— 1513711-1 
802.11a/b/g/n and WiMax with Flange A99131-ND 25.50 548.25 969.00 = _ 1513712-1 
3 | MIMO 802.11a/b/g/n A99132-ND 26.53 570.29 1007.95 = = 1513837-1 
t Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 MIL Type ig. 2 Commercial Type Fig. 3 MIL Type Fig. 4 MIL Type Fig.5 MIL Type 


Fig. 43 
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N Dual Crimp Connectors 50 Ohm UHF Connectors 
Center contact plating: Gold Center contact plating: Tin 
Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 ‘| Part No. Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Pug Nekel Dual Crime a a 4000 TOT SDDEBTS Standard UHF Connectors — RoHS Compliant 
ug, Nickel -ND® . .67 | 1-5225661 - 7 5 7 
Plug, Silver 58, 58A, 588, 58¢ | A1148-ND 2495 21.46 |205361-1 10 | Plug, Single Crimp, Tin Plated | 58, 58A,58B,58C_ | A32431-ND 12.38 10.65 | 5226279-1 
Plug, Silver A32800-ND® 21.05 18.11 |5225361-1 Standard UHF Connectors — Zinc Die Cast - RoHS Compliant 
Plug, Nickel 228,55, 558, 558 (NAS2NC2Demm 12.40 _ 10.67 |1-5225661-3 41 [Bulkhead Socket, Nickel Plated = A97595-ND 2.05 1.77 [5-1814814-1 
Pes 142. 149A 1428. 99 | AttS1-ND 23.98 20.62 |225361-4 
Hg, olver oer EE A32801-ND@ 18.35 15.79 |5225361-4 Miniature UHF Connectors 
, a uel Deaton 13 ee peeee lee 12 | Plug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 586 | A24671-ND 1.80 1.55 | 226600-1 
Plug, Silver 8, 8A, 213 A1153-NDt 90.08 17.44 |51692-2 13 | Jack, Crimp. Nickel 58, 58A, 58B, 58C | A32432-ND 5.37 4.62 | 5226602-1 
Plug, Nickel, Weatherproof A32424-ND@t 16.00 _ 13.76 | 5225662-2 14 | Panel Solder Jack, Nickel = A32433-ND@ 5.18 4.46 | 5226601-1 
Pig Gir a A1157-NDt 24.53 21.10 [1-225092-1 : A35070-ND@ 5.68 4.89 | 5226601-3 
9, A32802-ND@t 27.90 24.00 | 1-5225092-1 174, 316, 188, 188A, A24674-ND@ 10.13 8.71 | 228665-2 
Plug, Nickel 9, 9A, 9B, 214 A1158-NDt 26.53 22.82 | 225661-1 15 | Bulkhead Jack, Crimp, Nickel ean’ cap car’ | A1105-ND 6.28 5.40 | 414045-1 
; baits A32425-ND@t 14.23 12.24 | 5225661-1 58, 58A, 588, 58C | jso434 NDe 5.75 4.95 | 5414045-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 | A32426-ND@ 19.90 17.12 [5225699-1 — Se : 
7 Plug, Nickel 8, 8A, 213 A32427-NDOT 8.73 7.51 |1-5227086-0 Miniature UHF Connectors — Zinc Die Cast - RoHS Compliant 
Plug, Nickel 142 A34385-ND@ 20.98 18.04 [5225392-2 16 | Bulkhead Socket, Nickel Plated - AQ7596-ND 3.10 2.67 | 5-1814815-1 
fight Anais >iug- Nel 58A See ran Bo See 17 | Panel Socket, Nickel Plated = A97597-ND 3.43 2.95 | 5-1814816-1 
Right Angle Plug, Nickel 8, 8A, 213 A32428-ND@t 3888 33.44 |5225669-2 18 Straight Plug Hex, Nickel Plated — Beriseh ease tty (SIS BIE | 
3 | Right Angle Plug, Silver A1137-NDt 52.88 45.48 |225014-2 19 | Straight Jack Hex, Nickel Plated - A97599-ND 3.05 2.63 | 5-1814819-1 
Right Angle Plug, Silver 9, 9A, 9B, 214 A1140-NDt 69.33 59.62 | 225014-3 20 | Elbow PCB Socket = A97600-ND 3.30 2.84 | 5-1814820-1 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 58C | A32420-ND@ 22.88 19.68 |1-5225664-2 @ RoHS Compliant 
4 Jack, Nickel, Weatherproof 8 8A. 213 A32430-ND@t 26.35 © 22.67 | 5225664-2 
Jack, Silver ron, A1142-NDt 34.95 30.06 | 225093-2 F Connectors — Zinc Die Cast 
Semi-Rigid Cable Crimp — RoHS Compliant : 7 s 
402, 141 A24660-ND 44.38 38.17 |228440-1 Center contact plating: Nickel (except A97612-ND and A97613-ND: Tin over Copper) 
. 58, 141, 303, A34382-ND 28.03 24.11 [1057243-1 
1 | Plug, Nickel a] rE Cable Group Digi-Key Price Each| Tyco Electronics 
405 A34387-ND 38.48 33.09 |1057094-1 Lhe nail Peal a es 
Belden 8214 A34389-ND 14.23 12.24 [1-5225661-6 10: Description oH ae TET ani: ae ho: 
Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 54.63 46.98 |228658-1 : . » BEd, 10-210, 
5 Bulkhead Jack: Nickel Rear Mount a9 A34379-ND 43.95 37:09 11057159-1 Straight Plug Hex Crimp URM90, Belden 9291, 9291, | A97601-ND 93.80 | 5-1814821-1 
Jack, Nickel = A34378-ND 16.95 14.58 |1057290-1 XGA, X25, KX52, KX53 
Bulkhead Jack, Nickel, Flange 402 A34380-ND 46.83 40.27 |1057176-1 Se ee age pare ND eae 
6 Jack, Nickel, Square Flange 5 A34381-ND 37.95 32.64 | 1058644-1 59B. 62A, 140, 210. : : 
Jack, Nickel = A34384-ND 16.65 __14.32 | 1057284-1 Straight Plug Twist-On URMS0, Belden 9291, 9291, | A97604-ND 73.63 | 5-1814822-1 
Jack, Nickel, Square Flange, Tab _ A34388-ND 18.08 15.55 | 1057293-1 KX6A, KX25, KX52, KX53 
Jack, Nickel, Square Flange 085 A34393-ND 75.25 64.72 | 1057178-1 22 Straight Plug Twist-On 6 A97605-ND 70.61 | 5-1814822-3 
174, 179, 187,188,316 | A34383-ND 49.23 42.34 | 1057140-1 Straight Plug Twist-On CT100 A97606-ND 75.65 | 5-1814822-5 
085 A34391-ND 42.45 36.51 | 1057165-1 Straight Plug Twist-On C1125 A97607-ND 78.67 | 5-1814822-7 
7 | Bulkhead Jack, Nickel 250 A34392-ND 139.73 120.17 |1057151-1 508, 62A, 140, 210, 
144 A34395-ND 63.45 54.57 | 1057628-1 Black Jack Rear Mount URM90, Belden 9291, 9291, | A97608-ND 2.78 2.39 | 5-1814826-1 
141 A34396-ND 41.10 35.35 | 1057138-1 23 KX6A, KX25, KX52, KX53 
8 | Plug, Nickel = A34386-ND 21.20 18.24 | 1057279-1 Black Jack Rear Mount 6 A97609-ND 2.78 2.39 | 5-1814826-3 
= A34397-ND 22.75 19.57 |1057277-1 24 | Bulkhead Socket = A97610-ND 1.05.91 | 5-1814823-1 
— |Jack, Gold 141 A34390-ND 44.05 37.89 | 1057116-1 25 | Straight PCB Socket = A97611-ND 1.55 1.34 | 5-1814825-1 
— | Adapter, Jack/Plug —__EASiseeenn 102.33 165.40 |1057874-1 9g | Elbow Jack PCB Extended = AQ7612-ND 1.60 1.38 | 5-1634552-1 
Terminators Elbow Jack PCB = A97613-ND 1.55 1.34 | 5-1634540-1 
9 | Jack, Nickel = A24663-ND 25.53 21.96 | 227997-1 27 | Elbow Adapter Jack-Plug = A97614-ND 3.33 2.86 | 5-1634537-1 
@ RoHS Compliant — + Uses Certi-Crimp: A24574-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


SHV Dual Crimp Connectors 


Center contact plating: Gold 


RF Connectors (cont) 


Miniature Threaded Connectors 50 Ohm 


Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics | | Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 ‘| Part No. 178. 178A. 178B, 196. 196A 
Plug, Nickel 58.58A 588. sec |A22835-ND@ 40.30 34.66 | 5051426-4 41 | Plug, TEFLON 174, 316, 188, 188A POSEN = 15.45 13.29 | 2-930311-2 
Plug, Silver PoUhy BSB) A24665-ND 51.63 44.40 | 51426-1 ; 480. 180A 1808, 195 19g | A24701-ND 37.60 32.34 ‘| 1-330723-0 
124, 140, 210, 62, 62A, 62, , 180A, 180B, 195, 
9g | Plug, Nickel 59, 59A, 59B, A32436-ND@ 40.30 34.66 | 5051426-5 42 | Jack, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A | A24702-ND 26.55 22.84 | 1-330599-0 
Belden 9291, 9200, 9269 43 | Solder Jack Adapter = A24703-ND 32.00 27.52 | 329852 
124, 140, 210, 62, 62A, 628, 
; A24667-ND¢ 46.93 40.36 | 51426-2 
Plug, Silver elder goer oe gpg |A32437-NDOt 43.15 37-11 | 5051426-2 Hand Tools and Die Sets for 
Bulkhead Solder Jack, Silver A24668-ND 30.40 26.15 | 1494-1 
29 | Bulkhead Solder Jack, Silver = A32804-ND@ 27.95 24.04 | 5051494-1 
Bulkhead Solder Jack, Nickel A24669-ND@ 17.73 15.25 | 51494-2 RF Connectors 
30 [Panel Solder Jack, Nickel = A24670-ND@ 51.58 44.36 | 51421-2 TaRnInaLRS Digi Key Bacay lveu iseiannes 
@ ROHS Compliant + 22 AWG Center Conductor Maximum (Crimp) Description Part No. Each | Part No. 
TNC Hex and Dual Crimp Connectors 50 and 75 Ohm oo Ohm 
Genter cawae:Geld Dual PRO-CRIMPER III (BNC) A24786-ND 96.00 | 58433-1 
Dies for Pro-Crimper: A: A9994-ND B:A24570-ND C: A24574-ND == PRO-CRIMPER III Hand Tool A9996-ND 66.00 354940-1 
Dies for SDE PEW 12: D: A97886-ND — 
= PRO-CRIMPER IV/III Repair Kit A34584-ND 48.00 | 679221-1 
; = j Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9995-ND 42.00 | 58436-3 
Fig.| © |Description Die RG/U Part No. 1 25 _| Part No. Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9994-ND 42.00 | 58436-1 
Hex Crimp Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9960-ND 58.50 | 58436-2 
50 Plug —] 474,188, 188A, 316 Cree 08 28 eee Dual Certi-Crimp with Die Set A24574-ND 2992.50 | 220015-1 
50 |Plug A 58, 58A, 58B, 58C A32439-ND@ 4.60 3.96 | 5222506-1 a OcaneER rien aman aa ae 
31 580, 141A, 303, URM43, ual fe ie Set 780- 72.5) 50- 
50 | Plug D | "76 Belden 9907, Kx15 | 497585-ND@ 2.38 2.05 | 5-1814800-3 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24779-ND 724.17 | 58330-1 
598, 62A, 140, 210, URM90. Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24781-ND 545.40 | 318452-2 
75 | Plu D ae | A97586-ND® 2.63 2.26 | 5-1814801-3 
2 KXGA, KX25, KX52, KX53 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24777-ND 127.26 | 220189-3 
32 | 50 | Jack p | 58C. 141A, 303, URM43, | so7ce7 De 498 377 | 5-1814800-3 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24778-ND 127.26 | 220189-1 
76, Belden 9907, KX15 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24776-ND 244.68 | 58537-1 
Dual Crimp = N-Type Coaxicon Die Set A29142-ND 362.09 | 91902-1 
= 223, 55, 55A, 55B A24638-NDF 31.43 27.03 | 225550-1 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24775-ND 229.50 | 220189-2 
— | 142, 142A, 142B, 400__| A32440-ND@t 21.63 18.60 | 5225555-6 Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 2850.00 69331-1 
B | RG5S8A/U and RGS8C/U | A32441-ND@ 21.10 18.15 | 5225555-2 Dual PRO-CRIMPER III with Die Set A9970-ND 240.89 | 91904-2 
33 | 50 |Plug, Weatherproof| ¢ 8, 8A, 213 feo Niot ee a ee Dual BNC Coaxial Die Set ‘A30570-ND 406.02 | 58539-1 
ESCAOMG GM 27.80 2591 172055502 Dual BNC Coaxial Die Set A30571-ND 240.89 | 1424050-1 
C | RG393, 9,98, 98,214 | A32805-ND@t 29.70 25.55 | 1-5225550-3 BNC PRO-CRIMPER III Dies, 75 Ohm 
a —— — a Hex BNC Die Set A9993-ND 42.00 | 58425-2 
= 58, 58A, 58B, 58C PEMGAIN@ME 4199 3540 | 592550.0 Hex BNC Die Set A9992-ND 42.00 | 58425-1 
341 50 Right Angle Plug, ] 142. 142A, 1428, 400 A24646-ND 48.78 41.95 | 225554-6 = Crimp Tool with Die Set A9803-ND 106.05 58531-2 
Weatherproof OTS A32806-ND@ 41.93 36.06 | 5225554-6 - Crimp Tool with Die Set A9804-ND 106.05 | 58531-1 
F a A24647-ND 56.23 47.50 | 1-225554-1 - Crimp Tool with Die Set A9805-ND 153.00 | 58531-3 
BS2OENDO RS 47.48 40.83 | 1-5225554-1 Dual Die Set A24597-ND 216.00 | 58085-1 
@ RoHS Compliant + Mil Type Dual Die Set A24630-ND 203.78 | 318451-2 
Dual Die Set A24631-ND 149.99 | 5858-1 
TNC PC Board/ Panel Mount Connectors 50 and 75 Ohm Dual Die Set A24632-ND 333.30 | 58174-1 
Center Contacts: Gold -_ BNC Coaxicon Die Set A29143-ND 840.00 91904-1 
fi ae Digi-Key Price Each Tyco Electronics N-Type 
Se at PEght ange dark Mel Wat Moun Fos eae eae Ce a ci Voorn eae pacltiiay yee || ae 
‘ight Angle Jack, Metal With Mounting Posts | ; E - : 4 : zi - 
36 | 50 | Right Angle Jack, Nickel A24650-ND 43.05 11.23 | 413933-1 Hex Die Set, use with A9996-ND eae ELE ADS IEDeIeA 
37_| 50 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24651-ND@ 12.13 10.43 | 221500-1 Cable Stripper 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant as 
39 | 00 | Bulkhead Jack A97589-ND 225 1.94 | 5-1814804-1 = Cable Stripping Too! AN110-ND 108.68 | 603995-1 
75. | Bulkhead Jack A97590-ND 2.55 2.20 | 5-1814804-3 Zine Die Cast 
39 | 50 | Vertical PCB Jack A97591-ND 3.18 274 | 5-1814805-1 
40 | 50 | Right Angle PCB Jack A97592-ND 3.80 3.27 | 5-1814807-1 - SDE PEW 12 Hand Tool A97885-ND 134.84 | 9-1478240-0 
RoHS Compliant Hex SDE PEW 12 Die Set A97886-ND 122.72 | 9-1478242-0 


Maka 


SMA Fixed Length 
Semi-Rigid Cables 


Materials: » Stainless steel body * Center contacts: Gold plated Beryllium Copper » Insulators: 
PTFE »* Gaskets: Silicone rubber Specifications: * Impedance: 500 » V.S.W.R: DC 18GHz 
(maximum 1.05 + 0.005f), f = frequency range (GHz) * Insertion Loss: DC 18GHz (maximum 
0.03 / f dB), f = frequency range (GHz) * Insulation Resistance: DC 500V (minimum 5000MQ) 


* Dielectric Withstanding Voltage: 1000Vrms at sea level * Contact Resistance: AC 50mA 


(maximum 3mQ) 


Cable Dim. L Digi-Key Price Each Waka 
Type (mm) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMA Plug to Plug 
200 305-1009-ND 60.94 57.28 54.99 02Y5717#0200 
SX-12S (.047") 500 305-1010-ND 65.84 61.88 59.40 02Y5717#0500 
1000 305-1011-ND 70.88 66.62 63.95 02Y5717#1000 
SMA Plug to Jack 
100 305-1012-ND 34.55 32.48 31.18 02Y5718#0100 
500 305-1014-ND 42.85 40.28 38.67 02Y5718#0500 
SX-22S (,085") 100 305-1016-ND 36.19 34.02 32.66 02Y5719#0100 
. 200 305-1017-ND 39.45 37.08 35.60 02Y5719#0200 
500 305-1018-ND 44.49 41.82 40.14 02Y5719#0500 
1000 305-1019-ND 54.28 51.02 48.98 02Y5719#1000 
100 305-1020-ND 59.32 55.75 53.52 02Y5720#0100 
SX-12S (.047”) 500 305-1022-ND 67.47 63.42 60.88 02Y5720#0500 
1000 305-1023-ND 72.51 68.15 65.43 02Y5720#1000 


Samlec 


Ganged MMCX Jacks and Plugs 


Specifications: 


¢ Shell Material: Brass * Jacks Contact Material: 
BeCu * Insulator Material: Teflon * Pin Material: 
Brass ¢ Plating: 30” (0.76m) Au over 50y” 
¢ Operating Temperature Range: 
* Insulation Resistance: 1000MQ 
* Contact Resistance: Center: 5mQ, 
Outer: 2.5mQ * Impedance: 500 
Withstanding Voltage: 500Vrms, 50Hz * Dielectric 
Working Voltage: 170Vrms, 50Hz * Frequency 


(1.27um) Ni 
-40°C ~ 90°C 
min. 


Range: 0 ~ 6GHz 


Processing: 


¢ Lead-Free Solderable: Yes 


* Dielectric 


No. of |Dimension A) Digi-Key Price Each Samtec 
Positions In. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Jacks 
6 1.18 (30) | SAM8071-ND 37.34 30.64 26.81 | GRF1-J-P-06-E-ST-THI 


438 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Length Digi-Key Price TPI 
Male to Mal ig igi-Key 
BNC and F ery \ Feet (M) Part No. Each Part No. 
50 (15.24) 290-1018-ND 31.99 58-600-1M 
pl Connector Cables 75 (22.8) 200-1019.ND 4549 | 58-900-1M 
100 (30.48) 290-1020-ND 57.49 58-1200-1M 
Cable Type RG59/U Molded Strain Relief Cables 750 
Item Description RG58 RG59 RG6 1 (.30) 290-1021-ND@ 8.49 59-012-1M 
Conductor Material BC (bare copper) CCS (copper clad steel) BC (bare copper) 2 (.61) 290-1022-ND 8.97 59-024-1M 
No. /Inch (mm) 1/32 (0.813) 17.253 (0.643) 17.253 (0.643) 3 (.91) 290-1023-ND 9.39 59-036-1M 
Material LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) - i sy Sa Ioan es 30-060-1M 
Insulation | Color Natural Natural Natural 6 (1.83) 290-1026-ND® 10.79 59-072-1M 
Diameter: Inch (mm) -116 (2.95) 146 (3.71) 146 (3.71) 10 (3.05) 290-1027-ND 13.19 59-120-1M 
Braided | Material BC BC BC 15 (4.57) 290-1028-ND@ 16.89 59-180-1M 
Shielding | No. / Inch (mm) 16/7 / 051 (0.12) 16/7 /.051 (0.12) 16/7 / 051 (0.12) Eaten Petes ee ee 
Material PVC PVC PVC E ae : aac 
Thickness: Inch (mm) 283 (0.72) 354 (0.9) 354 (0.9) 75 (22.86) pelos GND e700 22-90071M 
Jacket : : : : : : : 100 (30.48) 290-1032-ND@ 59.99 59-1200-1M 
Color Black Black See Below Fe tor Cabl 
Outer Diameter: Inch (mm) | .195z.006 (4.9520.15) | 236.006 (6.020.15) | .2302.006 (6.00.15) ree One Se, 
Tensile Strength 7,500 psi 7,500 psi 7,500 psi AG6/U Molded End Cables - Black 
Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 75 nies aaa Poe ree 
General Nominal Capacitance (pF/m) 93.5 68.9 44.3 10 (3.05) 290-1083-ND 615 F6-10B 
Attenuation 100MHZ (db/km) 138 125 102 12 (3.66) 290-1084-ND 6.95 F6-12B 
Voltage Rating 5.0KV 7.0KV 3.0KV 15 (4.57) 290-1085-ND 7.79 F6-15B 
UL Standard 1354 1354 1354 25 (7.62) 290-1086-ND 10.49 F6-25B 
50 (15.24) 290-1135-ND 16.79 F6-50B 
iat j 75 (22.86) 290-1136-ND 26.35 F6-75B 
ea pee ae pace Mah re 100 (30.48) 290-1137-ND 35.50 F6-100B 
BNC Connector Cables RG6/U Molded End Cables - White 
RG58/U Molded Strain Relief Cables 500 3 (.91) 290-1090-ND 4.35 F6-3W 
1 (.30) 290-1009-ND 7.95 58-012-1M 6 (1.83) 290-1091-ND 5.45 F6-6W 
2 (.61) 290-1010-ND 8.49 58-024-1M 10 (3.05) 290-1092-ND 6.15 F6-10W 
3 (.91) 290-1011-ND 8.95 58-036-1M 12 (3.66) 290-1093-ND 6.79 F6-12W 
4 (1.22) 290-1012-ND 9.44 58-048-1M 15 (4.57) 290-1094-ND 7.79 F6-15W 
5 (1.52) 290-1013-ND 9.98 58-060-1M 25 (7.62) 290-1095-ND 10.49 F6-25W 
cs ae aan a so et $2 | roan 
.05 -1015- 5 58-120- : -1139- ; g 
15 (4.57) 290-1016-ND 15.18 58-180-1M 100 (30.48) 290-1140-ND 35.50 F6-100W 
25 (7.62) 290-1017-ND 20.79 58-300-1M @ RoHS Compliant 


BNC Attenuators and Kit 


Specifications: 


Frequency Impedance Power Attenuation Digi-Key Price TPI 
¢ Nominal Impedance: 500 + 0.250 over op- (GHz) () (Watt) (dB) Part No. Each Part No. 
erating temperature range 
* Operating Temperature: -50 ~ 80°C 3 290-1922-ND 55.95 120082 
¢ Power Rating: 2W over operating tempera- 0-10 50 1 6 290-1923-ND 55.95 120083 
ture range 10 290-1924-ND 55.95 120084 
* Power Rating (Peak): 100W for 25 micro- 20 290-1925-ND 55.95 120085 
seconds 
BNC Attenuator Kit (includes all Attenuators listed above)....................0064 290-1926-ND 207.95 120086 
Materials: Tin-Zinc-Copper plating 


Coax Adapter 
Connector Kit 


Kit includes male and female 
connectors of all eight types. 
Any adapter can be created on 
the spot in just seconds. Simply 
screw any combination of 24 
connectors to one of the six 
universal interfaces. 


RF Adapter 


Kit 


Kit includes male and 
female SMA, UHF, MINI 
UHF, N, RCA, BNC, TNC, 
and 6 universal interface 
connectors. Also included 
are 3 different universal 
Interface Adapters. That's 
41 pieces total to make 
any adaptor on the spot in 


DVI, HDMI and 
RCA Cables 


yy 
Ss DVI/ HDMI 


* Gold plated contacts 


¢ Silver plated machined brass 
connector bodies with teflon 
insulation 


just seconds. 
* Gold plated contacts 


* Silver plated machined 
brass connector bodies 


with teflon insulation 


290-1921-ND TPI Part No. TP! 5000A 


Features: ¢ Sealed to IP68 when mated ¢ Flex re-wireable cable accommodation 
Electrical Specifications: * Impedance: 500 * Insulation Resistance: 1000MQ Maximum ¢ Operating Tem- 


Material Specifications: * Body Moulding: PX0415/1 and PX0414 — Polyamide; PX0416 — PVC «Flam- 
mability Rating: UL94V-0 »* O-Rings: Nitrile * Panel Sealing O-Ring: Nitrile * SMB Connector Body: Brass to 
QQ-B-626, Gold plated * Center Contact Plug: Brass to QQ-B-626, Gold plated; Jack: Beryllium Copper to 
QQ-B-530, Gold plated ¢ Insulator: Teflon * Crimp Ferrules: Annealed Copper 


290-1913-ND 
290-1915-ND 
290-1914-ND 
290-1916-ND 
290-1917-ND 
290-1918-ND 
290-1919-ND 


DVI Male to DVI Male 2M (CT001147).... 
DVI Male to HDMI Male 2M (CT001149).. 
HDMI Male to HDMI Male 2M (CT1001148) . 
3RCA Male to Male 2M (HPAVCC3).... 

RCA Male to Male 2M Green (HPACG3). 
RCA Male to Male 2M Red (HPACR3)... 2 
RCA Male to Male 2M Blue (HPACB3)........... 


.-. $20.95 
--. $21.95 
.-. $22.95 

. $49.95 
. $16.95 
-. $16.95 
$16.95 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 | SMB Plug Connector for RG-174 Cable 708-1268-ND 15.08 14.01 12.39 | PX0415/1 
Panel Mount SMB Plug with 1m Cable 708-1269-ND 16.49 15.32 13.55 | PX0416/1M00 
2 | Panel Mount SMB Plug with 3m Cable 708-1270-ND 19.31 17.93 15.87 | PX0416/3M00 
Panel Mount SMB Plug with 5m Cable 708-1271-ND 22.36 20.77 18.37 | PX0416/5M00 
Panel Mount SMB Jack with 0.5m Cable 708-1272-ND 23.71 22.02 19.48 | PX0414/0M50 
3 | Panel Mount SMB Jack with 1.0m Cable 708-1273-ND 25.00 23.22 20.54 | PX0414/1M00 
Panel Mount SMB Jack with 1.5m Cable 708-1274-ND 26.36 24.47 21.65 | PX0414/1M50 
Sealing Cap for PX0414 Series 708-1275-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480 
__ | Sealing Cap for PX0415 Series 708-1276-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0481 
Sealing Cap for PX0416 Series 708-1277-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0485 
Hand Crimp Tool for SMB Connectors 708-1278-ND 247.16 - — | 14319 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Pomona. RF Connectors 


ELECTRONICS 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 | Part No. 
1_[ SMA Plug Straight Crimp, RGSS 501-1250-ND 4484.05 | 72943_| | 4, | SMB Jack Right Angle Crimp, RG178/196 501-1265-ND 6.21 5.61 | 72991 
2 | SMA Plug Straight Crimp, RG141 501-1251-ND 4.83 4.37 | 72944 SMB Jack Right Angle Crimp, RG174/188/316 501-1266-ND 7.34 6.63 | 72992 
3 | SMA Jack Straight Crimp, RG141 501-1252-ND 506 458 | 72952 | [17 | SMB Jack Right Angle Crimp, RG179/187 501-1267-ND 7.34 6.63 | 72993 
4 | SMA Plug (Male) ~ Plug (Male) RTROREND 654591 | 72964 | |_18 | SMB Plug Right Angle PCB Receptacle 501-1268-ND 6.06 5.48 | 72997 
5_| SMA “T” Type Jack (Female) ~ Jack (Female) ~ Jack (Female) _| 501-1254-ND 1238 11.49 | 72968 19 | SMB Bulkhead Plug, RG174/188/316 501-1269-ND 5.03 4.55 {73000 
6 _| SMA“T” Type Jack (Female) ~ Plug (Male) ~ Jack (Female) __| 501-1255-ND 12.05 10.89 | 72969 | [20 | SMB Bulkhead Plug, RG179/187 pOTEL2Z0:ND 5.03 4.55: | 73001 
7_| SMA Jack (Female) ~ Jack (Female), Panel 501-1256-ND 12.48 11.28 | 72973 a SETS acer ee aa a ae 
6: SMAElug: bohm Termination SUISI2572ND) 18.77 _16.97 | _72975_| 53 Tacx Jack Straight Crimp, RG178 501-1273-ND 4524.08 [73011 
9_| SMA (Male) ~ SMB (Male) 501-1258-ND 754 6.81 | 72976 | [54 Tvicx Jack Straight Crimp, RG179 501-1274-ND 5.33 4.82 | 73012 
10 | SMA (Male) ~ SMB (Female) 501-1259-ND 7.39 6.68 | 72977 | | 55} MCX Plug Straight Semi-Rigid, RG402 501-1275-ND 4.30 3.89 | 73014 
11_| SMA (Female) ~ SMB (Male) 501-1260-ND 9.91 8.96 | _72978 26 | MCX Plug Right Angle Semi-Rigid, RG402 501-1276-ND 498 450 [73016 
12 | SMA (Female) ~ SMB (Female) 501-1261-ND 9.78 8.84 | 72979 27 | MMCX Plug Right Angle Semi-Rigid, RG402 501-1277-ND 6.54 5.91 | 73032 
13 | SMA Straight Plug Crimp, RG174/188/316 501-1262-ND 5.66 5.12 |_72981 | [28 | MMCX Plug Straight Semi-Rigid, RG402 501-1278-ND 6.11 5.52 | 73034 
14 | SMB Jack Straight Crimp, RG174/188/316 501-1263-ND 710 6.42 | 72984 | [29 | MMCX Jack Straight Semi-Rigid, RG405 501-1279-ND 6.39 5.78 | 73037 
15 | SMB Jack Straight Crimp, RG179/187 501-1264-ND 710 6.42 | 72985 | [30 | MMCX Jack Straight Edgecard 501-1280-ND 6.11 5.52 | 73039 


F Connectors 


Dimensions in Inches (mm) 


Digi-Key Price Each Pomona if y Cy 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. i x Y 
1 | F Type Bulkhead to Panel Feed Through 501-1143-ND 1.51 1.37 6706 ey \ 
2 | F Type Female-Male Push-On Adapter 501-1144-ND 2.37 2.15 6713 2 
3. | F (Male-Female) Right Angle, 750 501-1159-ND 3.40 3.08 6800 
4 | F (Male-Female) In-Line, 750 501-1160-ND 1.28 1.16 6801 
ZS 


QPF! INC EF Connectors 


Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 _—'1,000 Fig. | Description Part No. 1 10 100 1,000 
; Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND@ 66 572 44.00 330.00 7 | Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor CP-0610-ND 15 6.50 50.00 375.00 
Separated Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0060-ND 66 5.72 44.00 330.00 8 | Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut CP-1010-ND® 78 6.76 52.00 390.00 
2 | Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0160-ND 51 4.39 33.80 254.00 9 | PCB Type, Full Length 26mm CP-1210-ND@ 1.38 11.96 92.00 690.00 
3 Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0210-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 10 | Adapter, Universal Male F to F Coupler CP-2010-ND 2.61 22.62 174.00 1305.00 
Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0260-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 11 | Adapter, Female F to F Coupler, with Washer and Nut | CP-2110-ND@ 93 8.06 62.00 465.00 
Push-On, Crimp Type, for RG-59 Cable CP-0310-ND 1.74 15.08 116.00 870.00 12 | Adapter, Right Angle F Male to F Female CP-2510-ND 2.64 22.88 176.00 1320.00 
Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND@® 114 988 76.00 570.00 13 | Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND® 2.94 2548 196.00 1470.00 
Twist-On Type, for RG-59 Cable CP-O410-ND 1.17 10.14 78.00 585.00 | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Paladin Tools’ 8000 an 
8000 and 1300 Series Crimper 


d 1300 Series Crimper and Die Sets 
Die Sets 


Digi-Key Price | Paladin Tools 
Description Part No. Each | Part No. 
Coaxial Cable 
BNC/TNC 3 Piece RG58, RG59, RG62AU PAL2034-ND 25.99 | 2034 
SMA, SMB, Mini-59 BNC/TNC, Mini UHF RG58, Mini-59, RG174, Small Coaxial and Belden 1855A PAL2653-ND 25.99 | 2653 
CATV “F” Type RG-59 and RG6 Video Cable PAL2042-ND 25.99 | 2042 
BNC, CATV “F” Type and HDTV, RG6, RG6 Quad and Belden 1694A PAL2045-ND 25.99 | 2045 
BNC/TNC RG174, RG179 and Small Cable Connectors PAL2051-ND 25.99 | 2051 
. men 7 7 RJ45 and RG6/RG6 Quad CATV “F” - UTP 4-Pair and RG6/RG6 Quad Coaxial PAL2687-ND 31.99 | 2687 
8000 Series: Ergonomic Crimper that uses the same dies as the 1300 Series. = = 
Easiest crimper on the market to use, crimp with one hand effortlessly. Ultra- Twisted Pair Cable 
smooth ratchet design, rubber grip handles with reduced grip distance. Over | RU45 - 8P8C (8 Pin) - Flat/Round, Solid/Stranded RJ45 unkeyed PAL2064-ND 25.99 | 2064 
50 interchangeable die sets available. RJ50 - 10P10C (10 Pin) - Flat/Round, Solid/Stranded RU50 unkeyed PAL2068-ND 25.99 | 2068 
1300 Series: The Original crimp frame with interchangeable die sets. Ratch- Electrical and Industrial Cable 
eted crimper with quick change EZI-CHANGE™ die screws. Precision crimp- | insulated Terminals and Lugs, Solid or Stranded Wire, 22-10AWG, for Large Professional Terminals PAL2035-ND 25.99 | 2035 
ing at an affordable price. Open Barrel, Non-Insulated Terminals and Lugs - Narrow, Stranded Wire 22-10AWG for Standard Commercial Terminals | PAL2033-ND 25.99 | 2033 
PAL8000-ND (8000) 8000 Series Crimper (frame only) ....... $58.99 Insulated and Non-Insulated Wire Ferrules, Stranded Wire 22-10AWG PAL2095-ND 25.99 | 2095 
PAL1302-ND (1302) 1300 Series Crimper (frame only) ....... $42.99 | Open-Barrel, D-Sub Contact Pins, Stranded Wire 28-20AWG for Standard D-Sub Pins PAL2097-ND 25.99 | 2097 
PAL901381-ND (901381) Cordura Storage Case................. $39.99 | Insulated Terminals and Lugs, Solid and Stranded Wire 26-14AWG for Small Wire Barrel Terminals PAL2029-ND 25.99 | 2029 


& 
EMERSON 


RF Connectors Mcx Type Johnson: 


FEATURES: * 30% Smaller than SMB * Rugged snap-on mating design * Captivated contact ELECTRICAL RATINGS: 
¢ Impedance: 500 » Frequency Range: 0 ~ 6GHz * Working Voltage at sea level: 335VRMS; 250VRMS (J531-ND and 


J532-ND) MECHANICAL RATINGS: * Engage/Disengage Force: 5.6 pounds maximum engagement/8 pounds typical 
disengagement ¢ Contact Retention Force: 2.3 pounds minimum axial force * Durability: 500 cycles minimum 


Fig. 1 - Right Angle Fig. 2 — Straight Cable 
Cable Plug Plug 


Fig. 3 — Straight Crimp Type 
Bulkhead Jack 


Fig. 4 — Straight Plug Receptacle | Fig. 5 — Straight PC Mount Jack Fig. 6 — Right Angle 


PC Mount Jack 
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Fig. 7 - Front Mount Bulkhead 
Jack Receptacle 


Fig. 8 — End Launch Jack Fig. 9 — SMT Straight Jack Fig. 10 — SMT Right Angle Jack 


r 
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Fig. 11 - Straight Jack 
Receptacle - 2.54mm 


97.92 96.35 
L 4X01.68 
1 9.50 4 
Cable Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.) Type Plating A B Part No. 1 10 50 100 Part No. Fig.} Type Plating A B Part No. 1 10 50 100 Part No. 
50 Ohm 75 Ohm 
RG-178 Gold 11.58 = J531-ND 5.65 4.95 4.26 3.65 | 133-3402-101 1 RG-179 Gold 7.98 = J643-ND 6.17 5.41 4.66 3.99 | 133-8433-101 
RG-316 | Gold | 1158 | — | J535-ND 514 451 3.883.338 | 133-3403-101 RG-179DS| Gold | 7.98 —__| J644-ND 6175.41 4.66 ~—-3.99 | 133-8434-101 
RG-178 | Nickel | 11.58 | — | J532-ND 545 4.78 4.11 3.52 | 133-3402-106 2 | RG-179 | Gold | 2047 | 5.94 | J645-ND 1030 9.04 7.77 6.60 | 133-8433-001 
1 | RG-316 | Nickel | 11.58 | — | J536-ND 515 452 3.89 3.33 | 133-3403-106 31 RGA79 | Gold — — —Tyea7-nD 12.40 10.88 9.35 8.02 | 133-8933-401 
cous Nickel | 7.90 — | J720-ND 515 452 389 3.33 | 133-3404-106 5 _ Gold | 3.80 — | J649-ND 1003 880 7.56 648 | 133-8701-201 
088 Gold | 270 —__| J650-ND 634 5.56 4.78 4.10 | 133-8701-211 
semi-rigid | G04 | 7.90 — | J721-ND 535 4.70 4.04 3.46 | 133-3693-101 6 = Gold | 2.70 —__| J652-ND 943 8.28 7.12 6.10 | 133-8701-311 
> | RG-316 | Gold | 1519 | 498 | J533-ND 593. 521 448 384 | 133-3403-001 8 | — Gold | 1.73 | — | J653-ND 5694.99 4.29 3.68 | 133-8701-801 
RG-316 | Nickel | 15.19 | 4.98 | J534-ND 416 3.66 —3.14_—-2.70 | 133-3403-006 9 = Gold = = _|_ J654-ND 6285.51 4.74 4.06 | 133-871-201 
4 _ Gold - - J612-ND 8.77 7.69 6.61 5.67 | 133-3801-201 Non-Magnetic MCX Connectors 
= Gold | 3.94 — | J537-ND 468 411 354 3.03 | 133-3701-201 RG-316/u 
7 = Nickel 3.94 — J538-ND 4.02 3.53 3.04 2.60 | 133-3701-206 188 174. Gold 7.90 11.56 | J680-ND 9.43 8.27 7.11 6.10 | 133-9403-101 
- Gold | 279 — | J539-ND 488 4.28 3.68 3.15 | 133-3701-211 1 Tee-at6ps, 
= Nickel | 2.79 — | J540-ND 464 4.07 3.50 3.00 | 133-3701-216 Gold | 7.90 | 11.56 | J681-ND 1225 10.75 9.24 7.92 | 133-9404-101 
= Gold | 3.94 — | J541-ND-12.34—«*10.83.-—=S«9.31——7.98 | 133-3701-301 Ae8bs 
6) | Mickel | 3.94 | — | J542-ND 12.07 1059 9.11 7.81 | 133-8701-306 | | > |RS3I5M) Gog | 1519 | 4.98 | J678ND 12.00 1053 9057.76 | 133-9408-001 
- Gold | 279 — | J543-ND 1264 11.09 953 847 | 133-3701-311 ) 
_ Nickel | 2.79 —_| J544-ND 9.27 8.13 «6.99 _—+5.99 | 133-3701-316 5 = Gold | 3.94 — | 4682-ND 645 5.66 = 4.87 4.18 | 133-9701-201 
= Gold = —T J545-ND 733. 643.553. -4.74 | 133-3701-401 - Gold | 2.79 —__| J683-ND 749 6.57 5.65 «4.84 | 133-9701-211 
f = Nickel = — | J546-ND 709 622 5.35 4.59 | 133-370-406 6 = Gold | 2.79 — [| J685-ND 1058 = 9.28 7.98 «6.84 | 133-9701-311 
8 = Gold 1.73 — | J647-ND 7.09 6.23 «5.35 «4.59 | 133-3701-801 8 = Gold | 1.57 — | Jese-ND 1276 11.19 —-9.62_~—«8.25 | 133-9701-801 
9 = Gold = — | J548-ND 7.24 6.35 «5.46 «4.68 | 133-371-201 Right Angle Plug Assembly Tool............... J574-ND 379.46/1 141-0000-908 
of — Gold = — | J549-ND17.83-10.38 «8.92 7.65 | 133-371-301 Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 106.63/1 140-0000-952 
11 — Gold = — | J611-ND 5.55 488 419 3.59 | 133-3701-231 Die Set (RG178, 316) J573-ND 129.48/1 140-0000-951 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& 
EMERSON. RF Connectors SMA/SMB Type Johnson: 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | (Description) Group Plating | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | (Description) Group Plating | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
SMA Type 32 SMT = Gold_| J717-ND 10.95 9.61 8.26 | 142-0711-301 
; Crimp o* Gold ] J523-ND 13.27 11.64 ~~ 10.01 | 142-0303-411 33 SMT = Gold_| J819-ND 5.38 472 4.06 |142-0711-201 
Crimp Q* Nickel_| J524-ND 9.40 8.25 7.09 | 142-0303-416 34 | Edge Mt. = Gold | J799-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0761-841 
2 Crimp 7A Gold | J990-ND 7.44 6.53 5.61 _| 142-0303-011 Edge Mt. = Gold_| J805-ND 9.98 8.76 7.53_|142-0761-861 
3 Crimp o* Gold | J525-ND 8.00 7.02 6.03 | 142-0403-011 Edge Mt. = Gold | J800-ND 9.98 8.76 7.53 | 142-0761-851 
Crimp a* Nickel | J526-ND 51 475 4.08 _| 142-0403-016 35 | Edge Mt. - Gold | J820-ND 7.63 6.70 5.76 | 142-071-841 
Solder RG-402 Gold | J485-ND 2.65 2.32 2.00 | 142-0694-011 Edge Mt. = Gold_| J806-ND 9.98 8.76 7.53_ | 142-0761-871 
Solder RG-402 Nickel | J486-ND 217 1.91 1.64 | 142-0694-016 Edge Mt. = Gold | J802-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0761-891 
4 Solder RG-405 Gold | J487-ND 6.49 5.70 4.90 | 142-0693-001 36 Edge Mt. xa Gold | J808-ND 9.98 8.76 753 |142-0771-831 
Solder RG-405 Nickel | J488-ND 5.83 5.11 4.40 | 142-0693-006 a PC Mt. = Gold | J797-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0761-801 
Solder .086 Semi-Rigid | Nickel | J725-ND 6.88 6.04 5.19 | 142-0693-066 PC Mt = Gold | J803-ND 9.98 8.76 753 |442-0761-821 
Solder 141 Semi-Rigid | Nickel_| J726-ND 6.88 6.04 5.19 | 142-0694-066 PC ME = Gold J801-ND 73.24 41161 9.98 1142-0761-881 
Crimp RG-178/U, 196] Gold | J605-ND 7.57 6.64 5.71 | 142-0402-011 38 ; — ‘ : : : peed 
: PC Mt. Gold_| J807-ND 9.98 8.76 7.53_| 142-071-821 
Crimp 4t Gold | J637-ND 8.20 7.20 6.19 | 142-0439-001 = = OTe 
5 : 39 PC Mt. Gold | J804-ND 9.98 8.76 7.53_|142-0761-831 
Crimp Sit Gold | J638-ND 8.20 7.20 6.19 | 142-0435-001 70 PC Mt — Gold 1 J796-ND 9.58 876 75a 1149-0761-811 
Crimp 9AAA Gold_| J813-ND 741 6.51 5.59 | 142-0408-011 : : : : 
Clamp o* Gold | J474-ND 13.33 11.70 10.05 | 142-0203-011 SMB Type 
6 Clamp o* Nickel | J475-ND 12.17 10.68 9.18 | 142-0203-016 41_[500 Terminator = Gold_ | J635-ND 17.34 15.21 13.08 _[131-3801-811 
Clamp 3** Gold | J480-ND 21.37 18.74 = 16.11 | 142-0207-011 42 Crimp 2* Nickel_| J464-ND 6.19 5.43 4.67_|131-1403-016 
Clamp 3 Nickel_| J481-ND 20.16 17.69 —*15.20 | 142-0207-016 Crimp 2* Gold | J465-ND 9.17 8.05 6.92 |131-1403-101 
7 Clamp o* Nickel | J477-ND 9.91 8.69 7.47 | 142-0203-106 43 Crimp 2* Nickel | J466-ND 77 6.76 5.81 | 131-1403-116 
Clamp a a oe 1 4 al 3 9.76 8.39 142-0207-4 96 Crimp 60 Nickel_| J815-ND 5.62 4.93 4.24 |131-1404-116 
rimp 0 X ; : i -0403- PC Mt. = Gold | J467-ND 4.53 3.98 3.42 [131-1701-201 
8 Crimp At Gold | J639-ND 11.53 10.12 8.70 | 142-0439-101 cu PC Mt. - Nickel_| J469-ND: 3.13 2.75 2.37 | 131-1701-216 
Crimp St Gold ) J640-ND 12.81 11.24 9.67 | 142-0435-101 PC Mt. = Gold | J613-ND: 2.55 2.24 1.93 | 131-3701-261 
: sue ou ot en a ae an Hot mi ig PC Mt. — Nickel | J614-ND: 2.43 213 1.84 | 131-3701-266 
rimp io! -! A i i | -' = | - i 
Solder 086 Semi-Rigid | Gold | J606-ND 10.78 9.46 8.13 | 142-0693-101 COME = Gold ene Eos are rae etec te 
10 le PC Mt. Nickel_| J616-ND: 2.43 2.13 4.84 | 131-3701-276 
Solder 141 Semi-Rigid | Gold | J607-ND 10.58 9.28 7.98 _| 142-0694-101 = : Te 
ii i i PC Mt. Gold | J472-ND 8.37 7.34 6.31 |131-3701-301 
lamp 2 Gold_| J478-ND 14.61 (12.82 ‘11.02 | 142-0103-401 46 = ‘ soot 
PC Mt. Gold_| J818-ND 11.09 9.73 8.36_| 131-8701-301 
12_ | Panel Mt. = Gold | J490-ND 9.04 7.93 6.82_| 142-0701-401 
— : ee PC Mt. = Gold | J470-ND 8.73 7.66 6.58 | 131-1701-371 
13_[ Panel Mt. Gold | J489-ND 8.20 7.20 6.19 | 142-0701-411 47 4 
= = Tate PC Mt. = Nickel_| J471-ND 8.40 7.37 6.34_|131-1701-376 
14_ | Flange Mt. Gold | J492-ND 9.69 8.50 7.31_|142-0701-621 
= aot 48 | Panel Mt. = Gold | J520-ND 8.53 7.49 6.44 | 131-3701-621 
15 | Flange Mt. Gold | J493-ND 6.64 5.82 5.01_| 142-0701-631 
16 PC Mt. = Gold | J494-ND 72.34 10.83 9.31 | 142-0701-211 49 PC Mt. _ Gold | J522-ND 10.75 9.44 8.11 | 131-3701-341 
PC Mt. = Nickel | J495-ND 793 6.96 5.98 | 142-0701-216 PC Mt. - Gold_| J719-ND 12.54 11.00 9.46 _|131-3701-501 
17 PC Mt. = Gold | J500-ND 5.52 4.85 4.17 | 142-0701-201 50 PC Mt. = Gold | J718-ND 3.67 3.22 2.77 | 131-3701-201 
PC Mt. = Nickel_| J840-ND 5.43 477 4.10_| 142-0701-206 PC Mt. = Nickel_| J817-ND 3.81 3.34 2.88_| 131-8701-206 
18 PC Mt. = Gold | J608-ND 8.50 7.45 6.41 | 142-0701-231 51 SMT = Gold_| J816-ND 5.99 5.25 4.52_|131-3711-201 
19 PC Mt. _ Gold J496-ND 13.94 12.23 10.52 | 142-0701-321 Non-Magnetic SMA Connectors 
* te = ee eT i ot aa Het F Crimp 2* Gold | J660-ND 15.44 1354 11.64 |142-9403-011 
. — . 5 , -0701- Cri 3** Gold_| J664-ND 16.73 14.67 12.62_| 142-9407-001 
20 | PCM a Nickel | J714-ND 17.29 15.17 13.04 | 142-0701-506 Grim a Cold GEE pag 20031" 74g |440-94035101 
PC Mt. - Gold_| J715-ND 13.14 11.52 9.91 | 142-0701-551 40 Crim 60 G i ‘ : : re 
p old | J663-ND 21.21 1872 16.00 | 142-9404-101 
oy PC Mt. = Gold | J501-ND 12.97 11.38 9.78 | 142-0701-301 Crim — : Pere 
‘ p 3 Gold_| J665-ND 23.80 20.88_——*17.95 | 142-9407-101 
PC Mt. = Nickel_| J988-ND 8.68 7.62 6.55_| 142-0701-306 
: 18 PC Mt. = Gold | J666-ND 11.14 9.77 8.40_|[142-9701-201 
062" PC Mt. = Gold | J502-ND 6.03 5.29 4.55 | 142-0701-801 
; i ; i APPL PC Mt. = Gold | J669-ND 13.25 11.63 10.00 |142-9701-801 
062" PC Mt. Nickel | J716-ND 5.72 5.02 4.32 | 142-0701-806 22 ea Gold (Reanis ina idea 40.00. [44-9701 814 
np | -062" PC Mt — Gold | J629-ND 7.20 632 5.43 142-0711-821 It. = al O: 325 z H 701° 
.031" PC Mt. - Gold | J657-ND 10.20 8.94 7.69 | 142-0701-881 Non-Magnetic SMB Connectors 
062" PC Mt. - Gold | J658-ND 10.81 9.49 8.16 | 142-0701-851 42 Crimp 2* Gold_| J671-ND 1860 16.31 —*14.02_[131-9403-001 
.042" PC Mt. = Gold_| J630-ND 12.96 11.37 9.77_| 142-0701-841 PC Mt. — Gold | J675-ND 11.07 971 8.35 | 131-9701-201 
23 | 062" PC Mt. = Gold | J992-ND 6.01 5.28 4.54 | 142-0711-851 44 PC Mt. = Gold | J676-ND 11.07 74 8.35 _|131-9701-211 
24 ee Mt. = Gald 610-40 12.22 10.22 228 14e-07 1-871 46 PC Mt. = Gold_| J677-ND 19.67 17.25 ‘14.83 _[131-9701-301 
; Mt. = 0 d . . i -0721- Crimp 2* Gold | J673-ND 26.14 22.93 19.71 | 131-9403-101 
26 Crimp 4¢ | Gold | J641-ND 72.68 11.13 9.57_| 142-0339-401 52 Crimp 60 Gold | J674-ND 1302 11.42 9.82 |131-9404-101 
Solder 086 Semi-Rigid] Gold | J809-ND 14.64 12.84 (11.04 | 142-0593-421 Tools 
06 Solder |. 141 Semi-Rigid] Gold | J810-ND 14.64 1284 = 11.04 | 142-0594-421 : 
Solder .086 Semi-Rigid) Gold | J811-ND 18.19 15.95 13.72 | 142-0593-431 Crimp Tool Frame J572-ND 106.63 = — _|140-0000-952 
Solder 141 Semi-Rigid| Gold _| J812-ND 1819 1595 13.72 | 142-0594-431 Die Set for SMA, SMB 
Solder 086 Semi-Rigid | Nickel | J722-ND 4.94 4.34 3.73 | 142-0593-006 Type (RG178, 316, 316DS, 58) J573-ND 129.48 — — _|140-0000-951 
07 Solder .141 Semi-Rigid| Gold | J723-ND 704 6.76 5.82 | 142-0594-001 Semi-Rigid Cable Vice Tool__ J702-ND 557.92 = —_|140-0000-962 
Solder .141 Semi-Rigid | Nickel | J724-ND 7.14 6.27 5.39 | 142-0594-006 Cable Clamp Inserts, .086 Semi-Rigid Tool J703-ND 96.30 = —_|140-0000-964 
Solder 086 Semi-Rigid | Gold | J727-ND 574 5.01 4.31 | 142-0593-001 Cable Clamp Inserts, .141 Semi-Rigid Tool J704-ND 96.30 = —_[140-0000-965 
28 ees = Gold | J634-ND 38.55 3381 29.07 | 142-0801-861| * Group 2 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-179/U, RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 
** ; RG : 
Quick Connect 7A Gold | J706-ND QS? C18 2079 | TOSOT | Grou a Gables, yee elpalh nae ie 
o9_| Quick Connect 8AA Gold | J707-ND 27.57 24.18 20.79 | 142-1404-001] ++ Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 
Quick Connect 3** Gold | J708-ND 27.57 2418 20.79 | 142-1407-001 Group 6 Cables: RG-179DS. RG.187DS, RG-188DS, RG-316DS 
Quick Connect SAAA Gold_| J709-ND 27.57 _2418 __20.79 | 142-1408-001 i Group 7 Cables RG-161/U, AG-174/U, AG-188/U, RG-316/U, LMR-100 (LMR-100 not available in 
30 Adapter = Gold | J710-ND 41.35 36.27 31.18 | 142-1901-821 quick connect) : ’ , 
Slide-On RG-405 Gold | J711-ND 7.32 6.42 5.52 | 142-0693-061 | A Group 8 Cables: RG-188DS, RG-316DS 
31 Slide-On RG-402 | Gold | J712-ND 7.32 6.42 5.52 | 142-0694-061 | AAA Group 9 Cables: RG-55/U, RG-142/U, RG-223/U, RG-400/U 
Solder 141 Semi-Rigid) Gold | J814-ND 2.77 2.44 2.09 | 142-0694-021 | + J467, J468, J613 and J614 Leg Length: .155”; J469, J615 and J616 Leg Length: .095” 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EMERSON 


SMP Blind-Mate Connectors 


Emerson's new Johnson® line of SMP Blind-Mate Connectors offers a Micro-Miniature, Slide-On/Snap-On Interconnect 
System that aids in the design of high density packaging as well as axial and radial misalignment issues. The SMP 


Digi-Key 
Part-No. 


J10002-ND 
J10003-ND 


Johnson: 


interface offers superior performance up to 40 GHz and is compatible with all SMP and GPO® Connectors. They offer 
high electrical reliability where extreme shock and vibration conditions are experienced. 


Fig. 4 


Digi-Key 
Part-No. 
J10004-ND 
J10005-ND 
J10006-ND 
J10007-ND 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Price Each Johnson 

Fig} Description Part No. 1 10 50 | Part No. Fig) Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | Straight Solder Female M17/151 J10000-ND 15.08 13.23 11.37 | 127-0692-001 8 | Flange Mount Male Field Receptacle SB J10017-ND 24.51 21.49 18.48 | 127-2701-612 
2 | Straight Solder Female RG 405 J10001-ND 14.14 12.40 10.66 | 127-0693-001 Hermetic Seal Male FD J10018-ND 34.51 27.12 22.68 | 127-0711-601 
3 Right Angle Solder Female M17/151 J10002-ND 22.62 19.84 17.06 | 127-0692-101 9 | Hermetic Seal Male LD J10019-ND 34.51 27.12 22.68 | 127-1711-601 
Right Angle Solder Female RG 405 J10003-ND 18.85 16.53 14.21 | 127-0693-101 Hermetic Seal Male SB J10020-ND 34.51 27.12 22.68 | 127-2711-601 
Receptacle Straight PC Mount Male Full Dent J10004-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-0701-201} |10| Female-Female Bullet Adapter J10021-ND 14.14 12.40 10.66 | 127-0901-801 
ri Receptacle Straight PC Mount Male Limited Dent | J10005-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-1701-201) | 44) Female-Female Adapter J10022-ND 21.68 19.01 16.35 | 127-0901-811 
Receptacle Straight PC Mount Male Smooth Bore | J10006-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-2701-201 SMP Bullet Extraction Tool J10023-ND 133.00 _ — |127-0000-900 
Receptacle Straight PC Mount Male Catchers Mit | J10007-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-3701-201 SMP Cabled Connector Removal Tool J410024-ND 11.70 _ — | 127-0000-901 
End launch Receptacle Male FD SMT J10008-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-0701-801 SMP Genter Contact Holder J10025-ND 6.38 = — | 427-000-902 
5 | End launch Receptacle Male LD SMT J10009-ND 16.02 14.06 — 12.08 | 127-1701-801 SMP Interface Locator Tool J10026-ND 15.96 = — |427-0000-903 
End launch Receptacle Male SB SMT J10010-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-2701-801 SMP Right Angle Body Holder J10027-ND 6.38 = — | 427-000-904 
Flange Mount Male Shroud without Contact FD J10011-ND 7.09 6.22 5.35 | 127-0701-602} |_| SMP FD Shroud Centering Tool J10028-ND 6.38 = — |127-0000-905 
6 | Flange Mount Male Shroud without Contact LD J10012-ND 7.09 6.22 5.35 | 127-1701-602 SMP LD Shroud Centering Tool J10029-ND 6.38 = — | 127-0000-906 
Flange Mount Male Shroud without Contact SB J10013-ND 7.09 6.22 5.35 | 127-2701-602 SMP SB Shroud Centering Tool J10030-ND 6.38 = — |127-0000-907 
7 | Flange Mount Male CM without Contact J10014-ND 7.54 6.62 5.69 | 127-3701-602 Adapter Male CM/Male FD J10031-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-0901-822 
8 Flange Mount Male Field Receptacle FD J10015-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-0701-612 Adapter Male CM/Male LD J10032-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-1901-822 
Flange Mount Male Field Receptacle LD J10016-ND 24.51 21.49 18.48 | 127-1701-612 Adapter Male CM/Male SB J10033-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-2901-822 


Stainless Steel SMA Connectors 


RoHS 


Cable Digi-Key Price Each Johnson Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description Group Part No. Al 10 50 | Part No. Fig. | Description Group Part No. 1 10 50 | Part No. 
Plugs Jacks 
RG-316, 161/U, 174, 188. | J879-ND 614 639 464 /141-0408-102 | | 5 | siaight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid | J892-ND 4.48 3.93 3.38 |141-0593-001 
1 | Right Angle Crimp RG-316 DS, 188 DS J880-ND 6.23 5.47 4.70 |141-0404-112 RG-402, .141 Semi-Rigid | J893-ND 448 3.93 3.38 )141-0594-001 
RG-58/U, 141,303 | J881-ND Rar Ree: aaa aqua RG-316, 161/U, 174, 188 | J888-ND 5.09 447 3.84 |141-0303-412 
ne-(ao: 55/0, 203, 400 [neenin aa 8a. aaa aAORAD Straight Crimp Type RG-316 DS, 188DS | J889-ND 5.18 454 3.91 |141-0304-412 
Bulkhead Jack RG-58/U, 141,303 | J890-ND 746 6.55 5.63 |141-0307-412 
RG-316, 161/U, 174, 188, 

J875-ND 562 4.93 4.24]141-0403-012 | | , RG-142, 55/U, 223, 400 | J891-ND 7.46 6.55 5.63 |141-0308-412 
LMR-100, HPF-100, RF-100 RG-405, .086 Semi-Rigid | J894-ND 7.02 616 5.30 |141-0593-401 

RG-316 DS, 188DS | J876-ND 5.62 4.93 4.24 |141-0404-012 i i-Rigi 7 -0594- 
stank an seed alder RG-402, 141 semi Fig J895-ND 7.02 6.16 5.30 |141-0594-401 
RG-58/U, 141, 303, RF-195] jo77 yp sea “46 44 4aiananro18 RG-405, .086 Semi-Rigid | J896-ND 8.78 7.70 6.62 |141-0593-421 
LMIR-195, HPF-195 RG-402, 141 Semi-Rigid | J897-ND 7.63 6.70 5.76 |141-0594-421 
2 RG-142, 55/U, 223, 400 |u878-ND 5.62 4.93 4.24 | 141-0408-012 | |__| Straight PCB = peScDM 5.27 4.62 3.97 | 141-0701-201 
RG-405, 086 Semi-Rigid | J883-ND 4.39 385 3.31 |141-0693-002 | © | Right Angle PCB = wise 8.21 8.08 6.95 |147-0701-201 
ie 7 | Rear Mount Bulkhead Solder — J900-ND 5.79 5.08 4.37 | 141-0701-402 
Straight Solder RG-402, 147 Semi-Rigid IRENE 4.48 3.93 3.38 | 141-0694-002 | | "5 Vertical Flange Mount 2-Hole = J901-ND 9.67 848 7.29 |141-0701-602 
RG-405, .086 Semi-Rigid | J886-ND 5.62 4.93 4.24 | 141-0693-062 | | 9 | Vertical Flange Mount 4-Hole = J902-ND 9.44 8.28 7.12 ]141-0701-612 
RG-402, .141 Semi-Rigid | J887-ND 5.79 5.08 4.37 | 141-0694-062 10 | Vertical Flange Mount 2-Hole _ J903-ND 10.01 8.78 7.55 |141-0701-622 
Solder without Contact RG-402, 141 Semi-Rigid | J885-ND 3.07 2.70 2.32 |141-0694-012 | | 11 | Vertical Flange Mount 4-Hole = J904-ND 9.78 858 7.38 |141-0701-632 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMK (2.92mm) Connectors 


SMK Connectors provide an excellent solution for applications requiring high frequency transmission. Similar to construction, which enhances connectivity * The Field Replacement Jacks with a high quality hermetic seal feed 
the SMA interface, a smaller internal body diameter (2.92mm) and air dielectric provide a higher cutoff frequency thru for use in sealed circuit modules * The SMK plug interface employs more precise dimensions than an SMA 
and other key advantages: * Superior electrical performance to 40GHz * Female contacts have a three-slot and uses a shorter snub nose male pin such that the connector bodies align before the contacts engage 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Johnson 
Fig. | Description Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Adapter Tools 
1 | Hermetic Seal Feedthru — | J688-ND 15.73 12.36 10.34 | 142-1000-033 Bead Assembly Tool J697-ND 27.90 740-000-957 
2. | Jack to Jack In-series Adapter Gold | J694-ND 81.90 70.88 63.00 | 145-0901-801 ee Ee — : 
3 | Plug to Plug In-series Adapter Gold | J695-ND 78.00 67.50 60.00 | 145-0901-811 Body Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J698-ND 12.40 140-000-958 
4 | Plug to Jack In-series Adapter Gold | J696-ND 71.50 61.88 55.00 | 145-0901-821 Body Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J699-ND 12.40 140-0000-959 
Plug Contact Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J700-ND 11.62 140-0000-960 
5 Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut Passivated | J689-ND 18.55 14.58 12.19 | 145-0693-002 Contact Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J701-ND 11.62 140-0000-961 
Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut Passivated | J690-ND 18.03 14.17 11.85 | 145-0694-002 Cable Vise Tool J702-ND 557.92 140-0000-962 
Receptacle vane 
Cable Clamp Insert Tool for .086 Semi-Rigid J703-ND 96.30 140-000-964 
& | Thread Mount Field Replaceable Passivated | J6OT-ND 1995 1568 13.11 [145-701-002] | cone cian insert Tool for 141 Semi Rind as 5 30 fan phobic: 
7 | 2-Hole Flange Mount Jack Passivated | J692-ND 30.80 24.20 20.24 | 145-0701-602 aS VAMP INSELL LOOM Ohl! SeMEnIgL i 
8 | 4-Hole Flange Mount Jack Passivated | J693-ND 28.70 22.55 18.86 | 145-0701-612 Vise Stop Tool J705-ND 10.85 140-0000-968 
RF Connectors MMcx Type SMA Reverse Polarity Plugs 
ELECTRICAL RATINGS: * Impedance: 500 » Frequency Range: 0 ~ 6 GHz © Working Voltage: 170 Vrms at sea and Receptacles ROHS 


level * Insulation Resistance: 1000MQ minimum 


Electrical Ratings: * Impedance: 50 « Insulation Resistance: 5000 MQ minimum Mechanical Ratings: * Engagement Design: 
MIL-C-39012, Series SMA »* Engagement/Disengagement Force: 2 inch-pounds maximum * Mating Torque: 7 ~ 10 inch-pounds 
* Bulkhead Mounting Nut Torque: 15 inch-pounds * Coupling Proof Torque: 15 inch-pounds minimum ¢ Coupling Nut Retention: 
60 Pounds minimum « Durability: 500 Cycles minimum Environmental Ratings: (Meets or exceeds the applicable paragraph 
of MIL-C-39012) » Temperature Range: -65°C ~ 165°C »* Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B » Corrosion: 
* MIL-STD-202, Method 101, Condition B_* Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition | * Vibration: MIL-STD-202, Method 
204, Condition D * Moisture Resistance: MIL-STD-202, Method 106 Material Specifications: » Bodies: Brass per QQ-B-626, 
Gold Plated per MIL-G-45204 .00001” minimum or nickel plated per QQ-N-290 * Contacts: Male: Brass per QQ-B-626, Gold 
Plated per MIL-G-45204 .00003” minimum; Female: Beryllium Copper per QQ-C-530, Gold Plated per MIL-G-45204 .00003” minimum 


MECHANICAL RATINGS: * Engagement/Disengagement Force: 8.0 pounds maximum engagement; 1.4 pounds 
minimum disengagement ° Contact Retention Force: 2.0 pounds minimum axial force * Cable Retention: 30 pounds 
* Durability: 500 cycles minimum 


ENVIRONMENTAL RATINGS: Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 
Fig. 1 — Straight Fig. 2 — Right Angle Flexible Fig. 3 — Straight Plug 
Cabled Plug Cabled Plug 
4x 2.03 
aoa 
7 (e) - sq. 


44-0.51 sq. 


E + .450 +] I+ .664 (16.86) 
(9.78) | (11-43) + 519 (13.18) |- 


is 


X 


Panel Thicknes HEX 
.045 - .093 (1.14 - 2.36) 312 (7.92) 


HEX .312 (7.92) 


Fig. 4 — Right Angle 
Semi-Rigid Plug 


348, 
= 


I .775 (19.69) 


Fig. 7 — Jack Receptacle Fig. 8 — End Launch Jack asi 1+ .650 (16.51) +{ | Panel Thickness -500 (12.70) |— 
. .045 - .093 
aces ~50-— C2 (020) 40 ( 02), ~+|.450 (11.43) |- (414-236) 065 (1.65) | = 380 | 
i 0.76| pe | NES 1 ae a 187 (4.75) | (Be) 
9.050 f 
| j [292 pa8 50-5 (1.27) — att — sill 
jel he —! .250 . ij + 
4x0.81-! | 9071 E44 hee] «155 HEX .312 =e 4 (6:35) ve 040 
(3.94) (7.92) —~ + ul (1.02) 973 |. 
.020 (0.51) a (185) pant Thick 
0.050 (1.27) —~ ij oA (2.36) 
Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 155 (3.94) : : 
Fig. Cable Type/Description A B_ [Part No. fl 10 50 | Part No. 
RG 178/U, 196 3.48 — |J589-ND 613 5.38 4.63 |135-3402-001 
RG 316/U, 188, 161, 174 4.39 — |J590-ND 9.14 8.02 6.89 |135-3403-001 Cable | Dimension-Inch(mm) | VSWR | Frequency | Digi-Key Price Each Johnson 
1 |__RG316 DS, 188DS,187DS_ | 4.39 — |J591-ND 812 7.12 6.12 |135-3404-001 Fig.| Type rn B (GHz) |Range (GHz)| Part No. 1 10 100 |Part No. 
meter Frente, uber 3.48 — |592:ND 5.31 4.66 4.01 |135-3436-001 Straight Crimp Type Plug 
1 RG-316 [.706(17.93)) —  |1.15+.02f] 0~124 | J90B-ND 1066 948 7.51 |142-4403-001 
RG 178/U, 196 8.99 7.01 |J593-ND 10.77 9.45 8.12 |135-3402-101 1 |RG-316DS |.706 (17.93)) — 1.15+.02f| 0~124 |J909-ND 11.05 9.83  7.78|142-4404-001 
RG 316/U, 188, 187, 179, 161, 174|10.46 8.48 | J594-ND 10.65 9.34 8.03 ]135-3403-101 RG-58 _|.706 (17.93) = 1.17+.025f] O~12.4 | J910-ND 11.05 9.83 7.78 |142-4407-001 
2 RG 316 DS, RG 188 DS 10.46 8.48 | J595-ND 9.43 8.28 7.12 |135-3404-101 Siidight Grip Type Balkhead Jack 
-047" Diameter Flexible, Huber | 5 44 7.94 | J596-ND 9.33 8.19 7.04 |135-3436-101 RG-316 J905-ND 9.30 827  6.55|142-4303-401 
K01152-07, Axon P512479A 
2 |RG-316DS J906-ND 9.70 863 6.83|142-4304-401 
3 = — __— |¥601-ND 11.64 10.21 8.78 |135-3801-201 RG-58 J907-ND 1116 = 9927.86 |142-4307-401 
4 = —__ — |J602-ND 9.33 8.19 7.04 |135-3693-101 Hight Angle Crimp Type Plug 
Straight - Gold PCB 2.92 — |J597-ND 619 543 4.67 |135-3701-201 
5 aie = ; oohd RG-316 [.611 (15.52)].470 (11.94) ]1.15+.03f] O~124 |JO1T-ND 11.45 1018 8.06 |142-4403-101 
Straight - Gold PCB 1.78 US9S-ND) 6.26 5.49 4.72 [135-3701-211 RG-316DS [611 (15.52) [470 (11.94) |115+.03"| O~124 | J912-ND 11.05 983 7.78 |142-4404-101 
6 Right Angle - Gold PCB 2.92 — |J599-ND 13.413 11.52 9.90 /135-3701-301 3) RG-58 |.611 (15.52)).470 (11.94) }1.17+.06f | 0~124 |J913-ND 11.84 10.53 8.34 |142-4407-101 
Right Angle - Gold PCB 1.73 — |J600-ND 12.57 11.03 9.48 |135-3701-311 LMR-240 |.635 (16.13) |.490 (12.45) |1.10+.06f | 0~12.4 |J914-ND 11.39 10.13 8.02 |142-4435-101 
7 | _ Jack Receptacle -GoldSMD | — — |J821-ND 8.06 7.08 6.08 |135-3711-201 Receptacles 
8 End Launch - PCB — — |J603-ND 6.38 5.60 4.81 [135-3711-801 7 | Straight Jack TI915:ND 632 5624.45 ]142-4701-201 
Hand Crimp Tool (frame only) ... [J572-ND 106.63/1 140-000-952 5 | Right Angle Bulkhead Jack J916-ND 1242 11.04 8.74 |142-4701-501 
Crimp Tool Die Set . |J604-ND 221.90/1 140-000-953 6 | End Launch Bulkhead Jack .. | J917-ND 7.20 6.41 5.07 |142-4701-801 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fixed Length Cables and Adapters 


Features: * Tested to customer specifications * Flexible cable * OGHz ~ 26GHz 
+500 and 750 *Controlled impedance Applications: * Voltage/Continuity Straight to Straight Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 
Test Fixture * Interface location gauging * VSWR Quality Assurance Scalar L 

Analyzer *VSWR/TDR Design Engineering Vector Analyzer * CNC Hardline 
Bender (Semi-rigid cables) 


Straight to Straight Cables 


Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug eed 8 J836-ND 26.06 19.55 16.51 | 415-0082-008 
7 71206-ND 18.52 janes — Ange: |) aaeson0s one abs 12 J837-ND 28.80 21.60 18.24 | 415-0082-012 
Basie 12 J1212-ND 19.03 14.28 12.06 415-0003-012 4144 ou Paci er ee Bes oie obab oan 
24 J1224-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0003-024 : ! : 
36 J1236-ND 21.60 16.20 13.68 _| 415-0003-036 SMA Plug to SMA Bulkhead Jack 
SMB 750 Plug to SMB 752 Plug 6 J3906-ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0031-006 
6 J1606-ND 19.03 14.28 == 12.06 | 415-008-006 AGSi6 Ue Tena Beet ieee qoee- kl) Ge ape ttond 
ais 12 J1612-ND 20.06 15.05 12.71 | 415-0008-012 a Serine aoe Hee eee «|| Geeta 
24 J1624-ND 21.60 16.20 13.68 | 415-0008-024 : . 5 
36 J1636-ND 23.66 17.75 14.99 415-0008-036 . wseie bn . 4 ; ‘ : ee ef eae ae 
7 5 ' 7 5-0035- 
Res7908 | te | B1ZND bios te2__ 1306 | atsootor | | POSS) ae | egoenD 2057 18431303 | 415-0085-024 
c™ Flug toMCX Eg: 12 J4812-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-040-012 
6 deansHily MEADS Nhe) OBE || 315-0018 006 RG-58 24 J4824-ND 2469 1852 15.64 | 415-0040-024 
RG-178 12 pele ND) (Bee. 1888 Me | ee ole Ole 36 J4836-ND 25.72 19.29 16.29 | 415-0040-036 
24 J2224-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0014-024 
36 J2236-ND 22.63 16.98 14.34 _| 415-014-036 = Wen ae Plug to ane ue _ <a 
- ; i 75 5-0054- 
MCX Flug to MCX: Bulkhead Jack RG-58 24 J6224-ND 12.86 9.65 8.15 | 415-054-024 
S HesOe:N) BIOS deeer = aS 86. + || ito 0016 006 36 J6236-ND 14.40 10.80 9.12 _| 415-054-036 
RG-316 te pele ND Bee eee eee | aipee ake 12 J6412-ND 11.83 8.88 7.50 | 415-0056-012 
24 J2424-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0016-024 Belden 
36 J2436-ND 2417 18.14 15.32 | _415-0016-036 8218 a eNO fee | 00S Bar || vale 0086 028 
2 : : 36 J6436-ND 14.40 10.80 9.12 | 415-0056-036 
MCX 752 Plug to MCX 750 Plug 12 J6512-ND 11.83 8.88 750 | 415-057-012 
6 J3006-ND 24.17 18.14 15.32 415-0022-006 RG-59 24 J6524-ND 13.37 10.03 8.47 415-0057-024 
RG-179 oe ee NG Se ones jee paet 36 J6536-ND 14.40 10.80 9.12 415-0057-036 
36 J3036-ND 28.80 21.60 18.24 _| 415-022-036 BNC 720 Plug to ENC 730 Plug 
MMCX Plug to MMCX Plug ae 12 J5512-ND 16.41 12.31 10.40 | 415-0047-012 
6 pen 26.57 19.93 16.63 | 415-066-006 RG-59 12 J5612-ND 16.97 12.73 10.75 | 415-0048-012 
12 J729-ND 27.99 20.99 17.73 | 415-066-012 
RG-178 43 SOND 5410 S099 4za7.. | ate-ooee.ors Belden 24 J5924-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0051-024 
oa TAD aan Soon. Saaaa, || aieober ood 735A 36 J5936-ND 26.75 20.06 16.94 | _415-0051-036 
6 J732-ND 31.07 23.31 19.69 | 415-067-006 N Plug to N Plug 
senie 12 J733-ND 32.06 24.05 —-20.31_-'| 415-067-012 24 J6624-ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0058-024 
18 J734-ND 32.70 2453 20.72_-| 415-0067-018 RG-58 36 J6636-ND 19.55 14.66 12.38 | 415-0058-036 
24 J735-ND 33.89 25.42 21.47 | 415-067-024 48 J989-ND 26.67 20.00 16.89 | 415-0058-048 
MMCX Plug to SMA Bulkhead Jack 12 J6812-ND 22.63 16.98 14.34 415-0060-012 
rs TN 5605 Sager aasar | sun 70008 RG-142 24 J6824-ND 29.32 21.99 18.57 | 415-060-024 
i END a5 30 Sagas ‘dedas’ || ieanre-o1e 36 J6836-ND 36.00 27.01 22.81 _| _415-0060-036 
RG-178 18 J746-ND 31.79 23.85 20.14 | 415-0070-018 12 J7012-ND 21.09 15.82 13.36 | 415-0062-012 
24 §747-ND 33.10 2483 20.97 | 415-0070-024 RG-8 24 J7024-ND 25.72 19.29 16.29 | 415-0062-024 
36 ‘1748-ND 36.47 2736 ©2310 | 415-0070-036 36 J7036-ND 29.83 22.38 18.90 | 415-0062-036 
6 J749-ND 29.88 22.42 18.93 415-0071-006 SMA Plug to N Plug 
12 J750-ND 30.79 23.10 19.51 | 415-071-012 12 J6712-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-0059-012 
RG-316 18 J751-ND 31.65 23.74 20.05 | 415-0071-018 RG-58 24 J6724-ND 19.03 14.28 12.06 | 415-0059-024 
24 J752-ND 32.79 24.60 20.77 | 415-071-024 36 J6736-ND 20.06 15.05 12.71_| _415-0059-036 
36 J753-ND 35.27 26.46 22.34 415-0071-036 12 J6912-ND 22.63 16.98 14.34 415-0061-012 
SMA Plug to SMA Plug RG-142 24 J6924-ND 29.83 22.38 18.90 | 415-061-024 
rs 73306-ND 19.24 1443.12.19 | 415-025-006 36 J6936-ND 36.00 27.01 22.81 _| _415-0061-036 
Bia 12 J3312-ND 20.37 15.28 12.90 | 415-0025-012 SMA Plug to BNC Plug 
24 J3324-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0025-024 rs 33606-ND 16.36 12.27 40.87) 415-0028-006 
36 J3336-ND 26.59 19.95 16.84 415-025-036 12 J3612-ND 16.80 12.60 10.64 415-0028-012 
6 J3706-ND 16.18 12.14 10.28 | 415-029-006 AGS16 24 J3624-ND 1780 1336 1128 | 415-028-024 
Basie 12 J3712-ND 17.26 12.95 10.938 | 415-0029-012 36 J3636-ND 19.19 14.39 12.16 | 415-0028-036 
24 J3724-ND 16.98 12.74 10.76 | 415-0029-024 12 J4512-ND 13.81 10.36 875 | 415-0037-012 
36 E76:ND 19.86 14.90 12.58_| _415-0029-036 RG-58 24 J4524-ND 16.46 12.35 10.43 | 415-0037-024 
6 J4106-ND 16.18 1214 10.25 | 415-0033-006 36 J4536-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-0037-036 
12 J4112-ND 16.70 12.53 10.58 | 415-0033-012 12 J5012:ND 20.57 1543. 1303 | 415-042-012 
RG-316DS 24 J4124-ND 18.79 14.09 11.90 | 415-0033-024 RG-142 24 §5024-ND 26.75 2006 1694 | 415-004-024 
36 J4136-ND 20.84 15.63 13.20 | 415-0033-036 36 J5036-ND 93.43 25.08 21.18 | 415-0042-036 
= fee SA eihConec uy 65a 
RG-58 24 J4624-ND 19.55 14.66 12.38 | 415-0038-024 12 J7TEND 44.66 33.50 28.29 | 415-0078-012 
36 ECON pee Geis’. 4age: . || eaie eoae-036 RG-316DS 24 J792-ND 46.34 34.76 29.35 | 415-0078-024 
2 She 5315 4738 44.66 | aae-o04s-073 36 J793-ND 48.77 36.58 30.89 | 415-0078-036 
RG-142 24 J5124-ND 29.83 22.38 18.90 | 415-043-024 12 dA AND) 51.01 38.26 92.31 | 415-0079-012 
36 THES 3652 Be ag. ~oaa~_|| aiepode.oae RG-142 24 J795-ND 57.92 43.45 36.69 | 415-0079-024 
- neon a TAD 4B De | 44e-0081-008 36 J796-ND 63.68 47.76 __40.33_| _415-0079-036 
4 J823-ND 19.88 14.91 12.59 415-0081-004 SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug 
5 J824-ND 20.40 15.30 12.92 | 415-0081-005 6 J779-ND 71.82 53.87 45.49 | 415-0065-006 
Hand 6 J825-ND 21.00 15.75 13.30 | 415-0081-006 12 J780-ND 72.94 54.71 46.20 | 415-0065-012 
Formable 7 J826-ND 21.53 16.15 13.64_| 415-0081-007 pees 18 J781-ND 73.87 55.41 46.79 | 415-0065-018 
.086 8 J827-ND 22.13 16.60 14.02 | 415-0081-008 24 J782-ND 74.81 56.11 47.38 | 415-0065-024 
12 J828-ND 24.38 18.29 15.44 | 415-0081-012 36 J783-ND 76.68 57.51 48.57 | 415-0065-036 
18 J829-ND 27.71 2079 17.56 | 415-081-018 48 J784-ND 78.55 58.92 49.75 _| 415-0065-048 
24 J830-ND 31.05 23.29 19.67 415-0081-024 12 J785-ND 71.00 53.26 44.97 415-0076-012 
3 J831-ND 22.20 16.65 14.06 | 415-0082-003 RG-316DS 24 J786-ND 72.87 54.66 46.16 | 415-0076-024 
Hand 4 J832-ND 22.88 17.16 14.49 | 415-0082-004 36 J787-ND 75.44 56.34 47.58 _| 415-0076-036 
Formable 5 J833-ND 23.78 17.84 15.06 415-0082-005 12 J788-ND 76.42 57.32 48.41 415-0077-012 
144 6 J834-ND 24.49 18.37 15.51 415-0082-006 RG-142 24 J789-ND 83.34 62.51 52.78 415-0077-024 
7 J835-ND 29.32 21.99 18.57 415-0082-007 36 J790-ND 84.08 63.07 53.26 415-0077-036 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& 
EMERSON Fixed Length Cables and Adapters (cont) 


Johnson: 
Right Angle to Right Angle Cables 
Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug 6 J759-ND 30.18 22.64 19.12 415-0073-006 
6 J1006-ND 20.57 15.43 13.03 415-0001-006 12 J760-ND 31.02 23.27 19.65 415-0073-012 
Rei78 12 J1012-ND 21.60 16.20 13.68 415-0001-012 RG-316 18 J761-ND 32.14 24.14 20.36 415-0073-018 
° 24 J1024-ND 23.66 17.75 14,99 415-0001-024 24 J762-ND 33.07 24.81 20.95 415-0073-024 
36 J1036-ND 25.72 19.29 16.29 415-0001-036 36 J763-ND 35.50 26.63 22.49 415-0073-036 
6 J7306-ND 19.03 14.28 12.06 415-0004-006 
Pate 12 J7312-ND 19.55 14.66 12.38 | 415-0004-012 SMA Bulkhead Jack to: SMA: Plug 
3 24 J7324-ND 21.09 15.82 13.36 415-004-024 6 J764-ND 27.84 20.88 17.64 415-0074-006 
36 J7336-ND 22.63 16.98 14.34 415-0004-036 12 J765-ND 28.78 21.59 18.23 415-0074-012 
MCX Plug to MCX Plug RG-316 24 J766-ND 30.65 22.99 19.41 415-0074-024 
7 72306-ND 16.97 7273 9075 Fis001s006 36 J767-ND 33.26 24.95 21.07 415-0074-036 
Aeciz6 12 J2312-ND 18.52 13.89 11.73 | 415-0015-012 48 UZSEND 35.13 26.95 22.25 | 415-0074-048 
24 J2324-ND 20.06 15.05 12.71 415-0015-024 6 J769-ND 28.52 21.40 18.07 415-0064-006 
36 J2336-ND 22.63 16.98 14.34 415-0015-036 12 J7212-ND 29.30 21.98 18.56 415-0064-012 
6 J2706-ND 18.11 13.58 11.47 415-0019-006 RG-316DS 24 J7224-ND 31.08 23.32 19.69 415-0064-024 
RG-316 a aay ones deca io a Pople oa 36 J7236-ND 33.49 25.12 21.21 415-0064-036 
36 J2736-ND 21.50 16.13 13.62 | 415-0019-036 ae SETSND, see8 eee _-20AS | Fle t0er ors 
6 J2906-ND 18.11 13.58 11.47 | 415-0021-006 : aha ARD oer pares ~ ek (|| 8 1570075°008 
Re sieBS 12 J2912-ND 17.81 13.36 11.29 | 415-0021-012 12 alee) 36.81 27.61 23.2 | 415-075-012 
" 24 J2924-ND 20.93 15.70 13.26 415-0021-024 RG-142 24 J776-ND 43.91 32.94 27.82 415-0075-024 
36 J2936-ND 22.63 16.98 14.34 415-0021-036 36 J777-ND 51.57 38.68 32.67 415-0075-036 
MMCX Plug to MMCX Plug 48 J778-ND 58.49 43.87 37.05 415-0075-048 
6 J736-ND 34.95 26.22 22.14 415-0068-006 
ee 12 J737-ND 3647 2736 2310 | 415008012 | Adapters Ditnenisiong th (mn) 
18 J738-ND 37.78 28.34 23.93 415-0068-018 
24 J739-ND 39.09 29.32 24.76 415-0068-024 Fig. 1 ig. Fig. 4 
6 J740-ND 32.73 24.55 20.73 415-0069-006 
AGE 12 J741-ND 33.66 25.25 21.32 415-0069-012 
18 J742-ND 34.60 25.95 21.92 415-0069-018 eT. f 14.024) 
24 J743-ND 35.54 26.66 22.51 415-0069-024 38, 
SMA Plug to SMA Plug op 
6 J3506-ND 24.17 18.14 15.32 415-0027-006 7e2t 6.35 7.924 6.35 07.14' 6.35 o7.14t 6.35 
12 J3512-ND 25.20 18.90 15.96 | 415-027-012 (Hex) Across Flats (Hex) Across Flats Across Flats Across Flats 
Rous 24 J3524-ND 2777 ~=—«-20.84~—S«17.60 -~| 415-0027-024 Age Ane 
36 J3536-ND 29.83 22.38 18.90 415-0027-036 '9- 19. 
6 J4006-ND 20.06 15.05 12.71 415-0032-006 
Re aie 12 J4012-ND 20.57 15.43 13.03 415-0032-012 
24 J4024-ND 22.12 16.59 14.01 415-0032-024 == 20.02 18.72 19.48 —, $17.58 
36 J4036-ND 23.66 17.75 14,99 415-0032-036 f } 
6 J4406-ND 22.63 16.98 14.34 415-0036-006 tt 
RG-316DS 12 J4412-ND 21.48 16.11 13.61 415-0036-012 7.92 oe Fh : 8.35 o7.14' 6.35 97.14t 6.35 
24 J4424-ND 24.89 18.68 15.77 | 415-0036-024 (Hex): _ -Acroas lets Across Flats Across Flats 
36 J4436-ND 25.14 18.86 15.93 415-0036-036 Fig. 9 
12 J4912-ND 20.95 15.72 13.27 415-0041-012 : 
RG-58 24 J4924-ND 23.66 17.75 14.99 415-0041-024 
36 J4936-ND 24.69 18.52 15.64 415-0041-036 ee 
Straight to Right Angle Cables 
7.927 6.35 : t 6.35 
Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson (Hex) Across Flats Across Flats 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug 5 Fig. 14 
6 J1106-ND 18.52 13.89 11.73 415-0002-006 + 12.70 —+| 9.52 (Hex) 
5.00 (Across ] 7:82 (Hex) 
12 J1112-ND 19.55 14.66 12.38 415-0002-012 Flats) 
RG-316 24 J1124-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0002-024 Han Rin 
36 J1136-ND 22.12 16.59 14.01 415-0002-036 a (HY 
6 J1506-ND 22.63 16.98 14.34 415-0007-006 ae 7 nae ESUU 
12 J1512-ND 23.66 17.75 14,99 415-0007-012 ‘Across Flats |] 3.81 (Wide) |-7627._ theo = 
RG-178 : 
24 J1524-ND 26.23 19.68 16.62 415-0007-024 
36 J1536-ND 28.29 21.22 17.92 415-0007-036 ig. ; Fig. 16 
MCX Plug to MCX Plug wey 22,22 
6 J2506-ND 16.97 12.73 10.75 415-0017-006 : 5.46 (Across Flats) 
12 J2512-ND 17.54 13.16 1444 415-0017-012 
RG-316 24 J2524-ND 18.67 14.01 11.83 | 415-0017-024 
36 J2536-ND 20.37 15.28 12.90 415-0017-036 ae 
SMA Plug to SMA Plug 7.83 (Hax2s) Ml 3.18 (Wide) 7.92 (Hex) (Across Flats) 
6 J3406-ND 21.91 16.43 13.88 415-0026-006 
ein 12 J3412-ND 22.87 17.15 14.49 415-0026-012 nT Ta SE 
3 24 J3424-ND 24.99 18.75 15.83 415-0026-024 E ae PeHUSHEY, Hoey, MNS | eee 
36 J3436-ND 27.65 20.75 17.52 415-0026-036 Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. 
6 J3806-ND 18.00 13.50 11.40 415-0030-006 1 | SMA Plug to MMCX Jack 1.05 + .05f 0~6 J617-ND 39.60 32.87 |134-1019-151 
12 J3812-ND 18.52 13.89 11.73 415-0030-012 2 | SMA Plug to MMCX Plug 1.05 + .05f 0-6 J618-ND 42.90 35.61 | 134-1019-161 
RG-316 24 J3824-ND 19.47 14.61 12.34 415-0030-024 3 | SMA Jack to MMCX Jack 1.05 + .05f 0-6 J619-ND 36.30 30.14 |134-1019-171 
36 J3836-ND 21.50 16.13 13.62 415-0030-036 4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05 + .05f 0~6 J620-ND 39.60 32.87 |134-1019-181 
48 J3848-ND 21.36 16.02 13.53 415-0030-048 5 | SMA Plug to SMB Jack 1.05 + .01f 0~4 J621-ND 36.30 30.14 |134-1012-011 
6 J4206-ND 18.00 13.50 11.40 415-0034-006 6 | SMA Plug to SMB Plug 1.05 + .01f 0~4 J622-ND 39.60 32.87 |134-1012-021 
12 J4212-ND 19.03 14.28 12.06 415-0034-012 7 | SMA Jack to SMB Jack 1.05 + .01f 0~4 J623-ND 36.30 30.14 |134-1012-031 
RG-316DS 24 J4224-ND 20.57 15.43 13.03 415-0034-024 8 | SMA Jack to SMB Plug 1.05 + .01f 0-4 J624-ND 37.23 30.91 [134-102-041 
36 J4236-ND 22.12 16.59 14.01 415-0034-036 9 | SMA Plug to MCX Jack 1.03 + .03f 0~6 J625-ND 36.30 30.14 |134-1018-001 
12 J5212-ND 25.20 18.90 15.96 415-0044-012 10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03 +.03f 0~6 J626-ND 39.60 32.87 |134-1018-011 
RG-142 24 J5224-ND 31.89 23,92 20.20 415-0044-024 11 [SMA Jack to MCX Jack 1.03 + .03f 0-6 J627-ND 36.30 30.14 |134-1018-021 
36 J5236-ND 38.57 28.94 24.44 415-0044-036 12 | SMA Jack to MCX Plug 1.03 + .03f 0-6 J628-ND 36.30 30.14 |134-1018-031 
SMA Bulkhead Jack to MMCX Plug 13 | SMA Jack to SMA Jack 1.05+.005f] 0~18 J655-ND 18.97 16.64 |142-0901-801 
6 J754-ND 33.07 24.81 20.95 415-0072-006 14 | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack | 1.05 + .01f 0~18 J659-ND 27.08 23.75 | 142-0901-401 
12 J755-ND 34.57 25.93 21.90 415-0072-012 15 | SMA Jack to SMA Plug/ Rt. Angle | 1.035 + .02f 0~18 J632-ND. 24.54 21.52 |142-0901-941 
RG-178 18 J756-ND 35.88 26.91 22.73 415-0072-018 16 |SMA Plug to SMA Plug 1.05+.01f | 0~18 J633-ND 21.87 19.18 |142-0901-811 
24 J757-ND 37.19 27.89 23.56 415-0072-024 17 | SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f] 0~18 J656-ND 14.25 12.50 |142-0901-821 
36 J758-ND 40.73 30.56 25.80 415-0072-036 Slote: All Adaptard afei Gold plated. 
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& a ; Johnson 
EMERSON Ultra Miniature Cables and Accessories 


Emerson’s UMC Ultraminiature Coaxial Connectors and Cable Assemblies are the answer for quality, snap-on connections _ ratio * All cabled plugs and jack receptacles are supplied with gold plated contacts and bodies Product Specifications: 
built to meet your cost and performance targets. The UMC cable plugs and jack receptacles offer 2.0mm and 2.5mm _ * Impedance: 500 (nominal) »* Temperature Range: -40°C ~ 90°C * Frequency Rating: OGHz ~ 6GHz * VSWR: 1.30 
maximum mated height options with DC to 6 GHz electrical performance. maximum (0GHz ~ 6GHz) * Contact Resistance: 20mQ maximum (Center), 20mQ maximum (Outer, for plug), 10m 
Applications: * Wireless LAN, Mini-PCI and Hand-Held RF Devices *GSM, GPRS and CDMA Mobile Phones *PDA and ™aximum (Outer, for receptacle) * Withstanding Voltage: 200VAC * Insulation Resistance: 500MQ minimum Durability: 
Notebook Computer *GPS «Bluetooth * Microwave radio and measurement Features: « Excellent cost to performance 30 cycles * Holding Force (minimum): 0.15 N (Female contact) 


Fig. 1 Fig. 2 
Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 


L 


Coaxial Cable | Plug Mated |Dimension| Digi-Key Price Each Johnson Coaxial Cable | Plug Mated |Dimension| Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. o(mm) Height (mm) | L(mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. o(mm) Height (mm) | L(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Right Angle to Right Angle Cables Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Plug 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to UMC Right Angle Cable Plug 81 05 oe eet a ive er a ae 
50 | J918-ND 3.58 318 252 | 415-084-050 : B 5 : -0090- 
we [gem gam ae teaser] | *[ oe [os | [eee [tia 
150 | J920-ND 3.98 354 2.81 | 415-0084-150 s : E s 0091 
1 081 2.0 200 | u921-ND 412 3.66 2.90 | 415-084-200 Low Profile UMC ee Sable Plug to RP-SMA Straight Crimp Plug _— 
250 | J922-ND 4.25 378 3.00 | 415-084-250 9 81 20 : f : 7 -0092- 
300 | J923-ND 4.46 396 314 | 415-0084-300 ; : 250 _| J960-ND 17.35 15.43 12.21 | 415-0092-250 
500 J924-ND 5.20 4.62 3.66 | 415-0084-500 Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Plug 
Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to UMC Right Angle Cable Plug 81 25 oe er ie iis ot i Seen 
50 Rezate 3.58 318 2.52 | 415-085-050) | 2 150) J963-ND 15.20 13.51 10.70 | 415-094-150 
100 | J926-ND 3.75 3.34 2.64 | 415-085-100 1.37 25 960 | J964-ND 1890 1405 11.12 | 418-0094280 
150 diel 3.98 354 281 415-0085-1 50 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
1 081 25 200 | J928-ND 412 3.66 2.90 | 415-085-200 ne TBR TE TO AIS OOSAISO 
250 | J929-ND 4.25 378 3.00 | 415-085-250 2 81 2.0 960 | J966-ND 1603 «1495 ~«—« 1128 | 418-0095-280 
an sean ae a6 au eaues ooo Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
: ; : : rcs 750 | J967-ND 15.80 14.05 11.12 | 415-0096-150 
50 | J932-ND 358 318 252 | 415-086-050 81 25 960 | J968-ND 1603 1495 ~~ «1428 | 415-0096-280 
100 Ree Sto SSN eiGE | it 300881 00) (22 150 | J969-ND 17.24 15.33 12.13 | 415-097-150 
150 | J934-ND 3.98 354 2.81 | 415-0086-150 1.37 25 20 | J970-ND 1580 1405 1142 | 415-097-250 
1 1.18 25 oh ne Hie i on ie open oan Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
: : : : dat 150 | J971-ND 7693 15.06 11.92 | 415-0098-150 
300 | J937-ND 4.46 3.96 3.14 | 415-086-300 2 81 2.0 960 | J972-ND 1716 1526 ©1208 | 415-098-250 
0 see 220 482 38 Ae Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
: ; ; 150 | J973-ND 16.93 15.06 11.92 | 415-0099-150 
100 | J940-ND 3.75 3.34 2.64 | 415-087-100 81 25 260 | J974-ND 1716 1526 ~~: 1208 | 415-099-250 
150 eae 308 354281 | 415-0087-150) | 2 150 | J975-ND 1671 14.86 11.76 | 415-010-150 
1 1.32 25 200 | J942-ND 4.12 3.66 2.90 | 415-087-200 1.37 25 960 | J97@-ND 1696 1499 «11.87 | 418-0100-280 
a aN ie Be a4 eosin Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to Bare End 
; : : 750 | J10034-ND 2.50 222 1.76 | 415-0104-150 
500 | J945-ND 5.20 462 3.66 | 415-087-500 | | — 81 25 960 | HO035-ND 220 50 1.98 | 418-0104-280 
0 pee ND a58 a8 oa Hears Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to Bare End 
: : ; none 150 | J10036-ND 2.50 222 1.76 | 415-0105-150 
150 | J948-ND 3.98 3.54 2.81 | 415-0088-150 | | — 81 25 960 | H0037-ND 220 50 1.98 | 418-0108-280 
1 1.37 25 200 | J949-ND 4.12 3.66 2.90 | 415-088-200 +60 1 110038-ND 550 599 176-1 416-0106-150 
250 | J950-ND 4.25 378 3.00 | 415-0088-250 | | — 1.13 25 260 | J10039-ND 780 250 1.98 | 415-0106-250 
300 | J95i-ND 4.46 3.96 3.14 | 415-008-200 150 | J10040-ND 2.50 2.22 1.76 | 415-0107-150 
500 | J952-ND 5.20 4.62 3.66 | 415-088-500 | | — 1.32 25 260 | J10041-ND 780 250 1.98 | 415-0107-250 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to MMCX Right Angle Crimp Plug 150 J10042-ND 2.50 9.29 1.76 | 415-0108-150 
7 i x0 750 | J977-ND 75.20 1351 10.70 | 415-010-150) | — 1.37 25 250 | J10043-ND 2.80 2.50 1.98 | 415-0108-250 
: : 250 _| J978-ND 15.42 (13.71 10.86 | 415-0101-250 Connectors and Accosacrie® 
Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to MMCX Right Angle Crimp Plug UMC PCB Jack Receptacle - Surface Mount 
150 | J979-ND 1520 1351 10.70 | 415-0102-150 ; J983CT-ND 103 6d AT 1aeO7TT-D01 
— ro _|_20 | ap eee eee) Comuers —_ oa 
1.37 25 i 7 i . . B SMA Conversion Adapters 
250 | J982-ND 15.12 13.44 10.64 | 415-0103-250 ZF] SMA Plug to UMC Jack J985-ND 135.00 120.00 95.00 | 134-1019-361 
igi ingle to Straig! ables 5 ack to lug ny PH I 5. a +37 
Right Angle to Straight Cabl SMA Jack to UMC PI J986-ND 135.00 120.00 95.00 | 134-1019-371 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Plug 6 | SMA Adapter for Surface Mount Jack | J987-ND 141.75 126.00 99.75 _| 134-1019-381 
5 at - 150 | J953-ND 1784 15.86 12.56 | 415-0089-150 Tool 
: : 250 | J954-ND 1818 1617 1280 | 415-0089-250 | |—J] UMC Separation Key J984-ND 3.78 336 2.66 | 128-000-901 
NEW! Weatherproof F,BNC and RCA _  [& 
, ® 


Compression Connectors for Audio/ 
Video Installations 


BNC, F and RCA connectors are constructed of zinc plated machined brass, and consist of a gold plated center pin allowing 
the best conductivity while providing picture perfect video and superior sound quality. Note: 1pc = pack of 10 


Digi-Key Price Each Emerson Digi-Key Price Each Emerson 
Fig. | Description Part No. 1 50 100 Part No. Fig. | Description Part No. 1 50 100 Part No. 
F Connectors RG-59, Yellow J10050-ND 26.92 19.58 17.63 19-2505-10PB 
RG-59, Blue J10044-ND 9.76 7.10 6.39 25-2502-10PB RG-59, White J10051-ND 26.92 19.58 17.63 19-2506-10PB 
1 RG-6, Black J10045-ND 9.76 7.10 6.39 25-2601-10PB 3 RG-6, 2 per Color J10052-NDt 26.92 19.58 17.63 19-2600-10PB 
Gold Series, RG-59, Blue | J10056-ND 11.11 8.08 7.28 25-2502G-10PB RG-6, Red J10053-ND 26.92 19.58 17.63 19-2604-10PB 
BNC Connectors RG-6, Yellow J10054-ND 26.92 19.58 17.63 19-2605-10PB 
2 | 750, RG-59, Blue J10046-ND 38.01 27.64 (24.88 28-2502-10PB RG-6, White J10055-ND 26.92 19.58 17.63 19-2606-10PB 
750, RG-6, Black J10047-ND 38.01 27.64 24.88 28-2601-10PB Tool 
RCA Connectors Adjustable 3-Way 
3 | RG-59, 2 per Color J10048-ND+ 26.92 19.58 17.63 79-2500-10PB Ratchet Crimp Tool Gea ee ae 
RG-59, Red J10049-ND 26.92 19.58 17.63 19-2504-10PB + Includes 2 each of blue, green, red, yellow and white 


NEW! Multi-Ferrule BNC Connector 


These commercial grade, 2-piece BNC connectors are designed for use on flexible 5000 coaxial cable and are ideal for use in test equipment and instrumentation, CCTV, PC/LAN. 
Process controls applications and more. They have been designed around MIL-STD-202 with up to a 4GHZ frequency range. By including multiple ferrules these connectors are 
designed to eliminate extra inventory on the shelf, while allowing termination of various cable sizes. 


Digi-Key Price Each Emerson 
Description Part No. 1 50 100 Part No. 
Crimp BNC Plug with 3 Ferrules J10058-ND 2.64 1.92 1.73 27-9213 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 447 


= Cable Group Digi-Key Price Each Emerson 
F Fig.| Type| Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 
a 
EMERSON OHNSON Type F 
RG-6 367-1022-ND 44 +40 «32 |CPF-56-ALM 
7 | Plug | Crimp-Type Plug RG-6 Quad Shield |367-1023-ND 50 45 36 | CPF-56-ALS 
RG-59 367-1025-ND_ 444032 | CPF-59-ALM 
RF Connectors and Adapters 8 | Plug | Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND 47.43.34 [CPFI-56 
TNC 
j RG-58, 141 367-1056-ND 261 238 1.90 /CPMC-TNC-1 
9 | Plug oe ere RG-142, 223, 400, 55 |367-1057-ND 2.61 2.38 1.90 |CPMC-TNC-13 
2» > P RG-8X (MINI8) _|367-1058-ND 2612.38 _1.90 |CPMC-TNC-17 
W7 Type N 
\ RG-58 367-1059-ND 539 4.90 3.92 ]CPN-1 
~a RG-142, TFE -|367-1060-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-142T 
i RG-8, 213 367-1061-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-8 
10 Plug] Crimp-Type Plug RG-8,213  |367-1062-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-8/110 
Proflex RG-450 |367-1063-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-16 
RG-8X (MINI8) _|367-1086-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-17 
7 RG-8, 213 367-1079-ND 7.89 7.18 5.74 |CPN-68-8 
11) Plug] Crimp-Type Plug RG-58, Beldon 9907 |367-1080-ND 5.97 5.43 4.34 |CPN-68-1 
{2 | Jack | Flange Mount Jack = 367-1081-ND 3.69 3.35 2.68 |CP-AD801 
UHF 
13 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND_ 3.80 3.45 2.76 |CP-AD-250 
RG-58 367-1037-ND 3.22 293 2.34 |CPL-250-1 
14 Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-59, 62 367-1038-ND 3.22 293 2.34 |CPL-259-2 
RG-59,TFE _—_-|367-1040-ND 155 1.41 1.13 |CPL-259-10 
15 | Jack[4-Hole Flange Mount Jack = 367-1082-ND 1.84 1.68 1.34 [CP-AD206 
Mini-UHF 
46] Plug | “timp-Type, Solder RG-58 367-1064-ND 1.55 1.24 | MINI-UHF-1 
U9 | "or Crimp Contact RG-8X (MINI8) _|367-1066-ND. 1.55 1.24 | MINI-UHF-17 
Digi-Key Price Each Emerson 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
F In-Series 
17_| Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice | 367-1026-ND 39 235 28 | CPF-81 
BNC 
18 | Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.54 1.40 142 | CP-AD-555 
Bulkhead Jack to Jack Adapter 
19! | aanLibek Washer 367-1016-ND 5.25 478 3.82 | CP-AD-556M 
Between Series 
20 | N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 6.90 628 5.02 | 29-3840 
21 | BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 2.48 2.25 1.80 | CP-AD-516 
22 | BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND 1.76 1.60 1.28 | CP-AD-501 
23 _| BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND 1.35 1.23 98 | CP-AD-515 
Type N 
24 | Jack to Jack Adapter 367-1087-ND 4.79 4.35 3.48 | CP-AD850 
25 | Jack to Bulkhead Jack Adapter 367-1088-ND 479 4.35 3.48 | CP-AD851 
26 | Plug to Plug Adapter 367-1089-ND 6.57 598 4.78 _| CP-AD800 
UHF 
27 | Jack to Jack Adapter 367-1083-ND 2.67 2.43 1.94 | CP-AD204 
28 | Jack to Jack to Jack T Adapter 367-1084-ND 9.13 830 6.64 _| CP-AD210 
29 | Bulkhead Jack to Bulkhead Jack Adapter | 367-1090-ND 6.13 5.58 4.46 | CP-AD207 
Cable Group Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.| Type | Description RG/U Part No. 1 10 50 | Part No. 
Type N 
RG-58/U, 141,303 | J841-ND 15.28 13.40 11.52 |138-4407-007 
RG-213, 8/U J842-ND 16.90 14.82 12.74 |138-4416-007 
RG-214, 9/U J843-ND 16.58 14.54 12.50 | 138-4418-007 
Plug | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J844-ND 15.28 13.40 11.52 |138-4408-007 
RG-316, 161/U, 174, 188| J845-ND 19.50 17.10 14.70 |138-4403-007 
RG-316 DS, 188DS | J846-ND 20.15 17.67 15.19 | 138-4404-007 
30 LMR-400, Belden 9913 | J847-ND 16.25 14.25 12.25 |138-4449-007 
RG-401, .250 Semi-Rigid | J854-ND 16.71 14.65 12.60 | 138-4696-001 
Cable Group | Digi-Key Tea 9 REED RG-402, 141 Semi-Rigid| J855-ND 16.45 14.43. 12.40 |138-4694-001 
Fig.| Type | Description RG/U Part No. 1 25 50 | PartNo. Plug | Straight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid | J856-ND 16.45 14.43 12.40 | 138-4693-001 
Connectors RG-401, .250 Semi-Rigid | J857-ND 16.51 14.48 12.45 |138-4696-011 
True 75 Ohm BNC RG-402, 141 Semi-Rigid} J858-ND 21.78 19.10 16.42 |138-4694-011 
Grimp-Type, Solder RG-6, Belden 8215 {367-1069-ND__5.97_5.43 4.34 | CPMC-68-5 RG-405, .086 Semi-Rigid | J859-ND 17.36 15.22 13.09 | 138-4693-011 
1 | Plug eee RG-179, 187, Belden 
or Crimp Contact, 750 150A, 367-1072-ND 6.44 5.85 4.68 |CPMC-68-20 RG-58/U, 141,303 | J848-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-407-107 
BNC RG-213, 8/U J849-ND 21.45 18.81 16.17 |138-4416-107 
; RG-58 367-1001-ND 2.06 1.88 1.50 |CP-88-1 31 | Plug | Right-angle Crimp RG-214, 9/U J850-ND 21.45 18.81 16.17 | 138-4418-107 
Crimp-Type Push-On, 500 RG-59, 62 367-1002-ND 1.98 1.80 1.44 | CP-88-2 RG-142, 55/U, 223, 400 | J851-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4408-107 
RG-6 SOMIOORNDR 2.12 1.93 1.54 |CP-88-5 RG-316, 161/U, 174, 188] J852-ND 24.70 21.66 18.62 | 138-4403-107 
RG-179, 187 |367-1043-ND 2.61 2.38 1.90 |CPM-88-20 
RG-174, 188.316 |367-1044-ND 261 238 1.90 |CPM-88-19 RG-316 DS, 188DS | J853-ND 25.35 22.23 19.11 |138-4404-107 
+ | Plug | Crimp-Type, Solder RG-58, 141 367-1047-ND 2.61 2.38 1.90 |CPMG-88-1 RG-58/U, 141,303 | J860-ND 20.09 17.62 15.15 |138-4307-407 
or Crimp Contact, 500 tego TE sere oa oe aon Soeeiee ta RG-214, 9/U J862-ND 20.15 17.67 15.19 |138-4318-407 
RG-142, 223, 400, 55/367-1052-ND 261 238 1.90 |cPMc-88-13 | |y | J20k | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J863-ND 20.09 17.62 15.15 |138-4308-407 
Belden 8218 |367-1053-ND 2.61 238 1.90 |CPMC-88-18 RB-316, 161/U, 174, 188| J864-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4303-407 
Crimp-Type, Solder RG-59, 62 367-1045-ND 2.61 2.38 1.90 |CPMC-78-2 RG-316 DS, 188DS | J865-ND 25.68 22.52 19.36 |138-4304-407 
or Crimp Contact, 750 Belden Ge 18, 18958 ee oe a8 +e cae LMR-400, Belden 9913 | J866-ND 20.35 17.85 15.34 |138-4349-407 
2 | Plug pst One enn RG-59, 62 367-1031-ND 195 178 142 |CPFI-UG88-2 Jack | Straight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid | J869-ND 22.43 19.67 16.91 |138-4593-401 
ens RG-6 367-1034-ND 1.87 1.70 1.36 | CPFI-UG88-5 
Front-Mnt. Bulkhead Digi-Key Price Each Johnson 
3 | Jack i - 367-1019-ND 3.03 2.75 2.20 |CP-1094-AST 
lack wi Soler Tab. 500 Fig. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
4 | Jack} Sack without Solder Lug, 500 367-1020-ND 3.03 2.75 2.20 |CP-1094-U 18 GHz, SEE 
Straight Twist-On Jack, 5 Pare a IARaE Pe 
5 | Jack| "50 ohm RG-59,62  /S671036-ND 2.53 2.90 1.84 |CPFI-UG89-2 | [54 7 Jack to Jack Adapter 3870-ND 33.54 29.42 25.29 | 138-4901-807 
Crimp-Type Jack, RG-59, 62 367-1007-ND 2.06 1.88 1.50 |CP-89-2 25 | Jack to Bulkhead Jack Adapter J871-ND 38.68 33.92 29.16 | 138-4901-407 
6 | Jack’ Push-On Body, 500 : : : : 26 | Plug to Plug Adapter J872-ND 41.86 36.71 31.56 | 138-4901-817 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex RF Connectors Bist Real” 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
BNC Connectors, Right Angle 
1 Jack, 500 PCB Mount with hardware WM5507-ND 346 315 252 | 73100-0223 
Jack, 500 PCB Mount WM5522-ND 7.31 665 5.32 | 73100-0090 
2 Jack, 500 PCB Mount WM5515-ND 210 1.91 1.53 | 73138-5033 
Jack, 750 PCB Mount WM5521-ND 264 241 1.93 | 73100-0080 
Jack, 500 PCB Mount WM5514-ND 272 248 1.98 | 73137-5003 
3 | Jack, 750 PCB Mount, black WM5518-ND 3.30 3.01 241 73100-0067 
Jack, 75 PCB Mount, white WM5519-ND 3.30 3.01 241 73100-0069 
Jack, 750 PCB Mount with Board Locks WM5508-ND 2.37 216 1.73 | 73101-0120 
4 | Jack, 750 PCB Mount WM5510-ND 346 315 252 | 73101-0400 
Jack, 75 PCB Mount with Board Locks WM5511-ND 276 251 2.01 73101-0570 
5 | Jack, 750 PCB Mount WM5520-ND 3.26 297 2.38 | 73100-0070 
6 | Jack, 500 PCB Mount WM5524-ND 1.83 1.67 1.33 | 73100-0105 
7 |T-Adapter Jack, 500 WM5516-ND 459 417 3.34 | 73148-5003 
BNC Connectors, Straight 
8 Jack, 750 PCB Mount WM5512-ND 447 407 3.26 | 73101-0680 
Jack, 500 PCB Mount WM5513-ND 257 234 1.87 | 73131-5013 
9 | Jack, 750 PCB Mount WM5517-ND 1.79 163 1.31 73171-1900 
10 | Jack, 750 PCB Mount WM5509-ND 245 2.23 1.79 | 73101-0360 
11 | Jack, 509 PCB Mount WM5526-ND 490 446 3.57 | 73100-0153 
12 | Jack, Bulkhead 500 WM5527-ND 447 407 3.26 | 73100-0195 
SMA Connectors, Right Angle 
13 | Jack, 509 PCB Mount WM5525-ND 750 682 546 | 73100-0114 
14 | Jack, 509 PCB Mount WM5537-ND 9.02 820 656 | 73251-2201 
45 | Plug, 500 for RG174/ RG179/ 
RG187 / RG188 / RG316 Cable WM5545-ND 653 5.94 4.75 | 73391-0230 
SMA Connectors, Straight 
16 Jack, 500 PCB Mount ; WM5543-ND 3.89 354 283 | 73391-0060 
Jack, 500 PCB Mount, with standoffs WM5544-ND 474 432 345 | 73391-0070 
17 | Plug, 500 for RG402 Cable WM5531-ND 746 679 543 | 73251-0031 
18 | Plug, 500 for RG316 Cable WM5532-ND 3.26 297 2.38 | 73251-0450 
19 | Plug, 509 for RG405 Cable WM5538-ND 8.05 7.32 5.86 | 73251-2430 
20 | Jack, Bulkhead 500 With heat shrink tube WM5533-ND 5.25 4.77 3.82 | 73251-0930 
21 | Jack, 500 Edge Mount WM5534-ND 3.69 336 269 | 73251-1150 
22 | Jack, 500 Edge Mount WM5536-ND 490 446 3.57 | 73251-2120 
9g | Jack, 500 Bulkhead, RG316 / RG174 Cable 
With hardware WM5546-ND 412 375 3.00 | 73391-0260 
24 | Jack, Flange Mount 500 WM5535-ND 43.57 39.61 31.69 | 73251-1850 
SMB Connectors, Right Angle 
25 | Jack, 500 PCB Mount WM5523-ND 4.24 3.86 3.09 | 73100-0103 
26 | Plug, 500 RG174 / RG188 / RG316 Cable WM5530-ND 867 7.88 6.31 73100-0257 
SMB Connectors, Straight 
27 | Jack, 500 PCB Mount WM5528-ND 3.07 280 2.24 | 73100-0207 
28 | Plug, 500 RG174 / RG188 / RG316 Cable WM5529-ND 6.14 559 4.47 | 73100-0248 
29 | Plug, 500 RG174 Cable WM5547-ND 5.95 5.41 4.33 | 73404-0710 
MCX Connectors, Right Angle 
30 | Jack, 500 PCB Mount WM5540-ND 5.21 474 3.79 | 73366-0030 
31 | Jack, 750 PCB Mount WM5548-ND 451 410 3.28 | 73415-0780 
7 Plug, 500 RG316 Cable WM5539-ND 3.38 3.08 246 | 73366-0010 
Plug, 750 RG179 Cable WM5563-ND 5.01 456 3.65 | 73415-5190 
MCX Connectors, Straight 
33 | Jack, 500 PCB Mount WM5541-ND 241 2.20 1.76 | 73366-0061 
34 | Jack, 500 Surface Mount WM5559-ND 2.60 2.37 1.90 | 73415-1691 
35 | Jack, 750 Surface Mount WM5558-ND 3.15 287 2.29 | 73415-1631 
36 | Jack, 500 Bulkhead PCB Mount WM5553-ND 5.56 5.06 4.05 | 73415-1040 
Plug, 509 RG316 Cable WM5542-ND 3.73 340 2.72 | 73366-0301 
37 Plug, 750 RG179 Cable WM5562-ND 4.00 364 292 | 73415-4490 
MMCX Connectors, Right Angle 
38 | Jack, 500 PCB Mount WM5552-ND 6.37 5.80 4.64 | 73415-1001 
39 Plug, 500 RG178 / RG196 Cable WM5549-ND 5.21 4.74 3.79 | 73415-0951 
Plug, 500 SRO86 Cable WM5561-ND 494 449 3.59 | 73415-2161 
40 | Plug, 500 RG316 Cable WM5554-ND 6.22 5.66 4.53 | 73415-1121 
MMCX Connectors, Straight 
41 | Jack, 500 PCB Mount WM5557-ND 455 414 3.31 73415-1471 
42 | Jack, 500 Edge Mount WM5550-ND 260 237 1.90 | 73415-0961 
43 | Jack, 500 Edge Mount WM5556-ND 3.03 276 2.21 73415-1261 
44 | Jack, 500 Surface Mount WM5560-ND 2.37 216 1.73 | 73415-2061 
45 | Plug, 500 RG178 / RG196 Cable WM5551-ND 3.65 3.33 2.66 | 73415-0971 
Pig. Ae NEW? 46 | Plug, 500 RG316 Cable WM5555-ND 428 389 3.11 73415-1251 
NEW! Micro Coaxial Connectors, SMD NEW! 
: WM5587CT-ND 70 64 A6 | 73412-0110 
47: | Jack S00, Vertical ee 2545.005,000 73412-0110 


TCutTape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hes Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


U.FL Series: Industry Standard for Bluetooth and Wireless LAN (World’s Smallest and Lightest 


Coaxial Connectors, meeting frequencies up to 6GHz) 


Mating Height 
AU fi 


—— a 


H.FL 


FEATURES: 


¢ Extremely Small Board Occupation resulting in an area of just 7.7mm’ 


| 3mm ——> 


Required Board Space for Receptacle 


U.FL Cable Assembly 


———— 


U.FL 


cl, 
| 


; 


‘ 

2.4mm = 0 1.55mm | 
- ee r— 8 
t W.FL (100%) 


¢ U.FL Frequency: up to 6GHz; mating height: 2.4mm 
2 © W.FL Frequency: up to 3GHz; mating height: 1.55mm 


* Mating Height from the printed circuit board when it mates a receptacle APPLICATIONS: 
with a (right angle) plug is 2.5mm maximum 
* These are the world’s lightest coaxial connector meeting frequencies — « Wireless communications equipment 


up to 6GHz. Receptacle: 15.7mg 


* Mobile phones 


* Electronic measuring instruments 


¢To meet the frequency requirements of a wide variety of miniature «Gps 


equipment, the performance is from DC to 6GHz 


¢ Wireless LAN 


* The embossed tape packaging of the receptacles permits automatic. Biuetooth 


mounting 


¢ The extraction tool permits simple removal of the connectors 


SPECIFICATIONS: 


* Mating checks are made easy with the lock sensation it permits a * Nominal Characteristic Impedance: 500 


check of sure mating 


* Rated Voltage: 60VAC (rms) 


yt =F 
Lh Lat 


(42%) (19%) 


U.FL SMD Receptacle & 


¢ Rated Frequency: DC to 6GHz 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 90°C 

* Operating Humidity: 90% maximum 

*Contact Resistance: Center: 20mQ maximum Outside: 10mQ 
maximum 

¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum 

¢ V.S.W.R.: 1.3 maximum 


MATERIAL AND FINISH: 


* Shell: Phosphor bronze, silver plating 

* Center Contact (male): Brass, gold plating; (female): Phosphor bronze, 
gold plating 

¢ Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, beige, UL94V-0 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
; Pesatiacis Goer Sub H9161-ND 1.44 1.18 95 86 U-FL-R-SMT(01) 
ECeplams Yoaxia H9161TR-ND. 1170.00/2,500 2295.00/5,000 U.FL-R-SMT(10) 
2 Inspection Receptacle H9160-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 U.FL-R-1 
3 Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack H11454-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 HRMJ-U.FLP(40) 
4 Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug H11453-ND 16.95 16.39 15.26 14.69 HRMP-U.FLJ(40) 
Removal Tool H9159-ND 17.55 16.97 15.80 15.21 U.FL-LP-N-2 
Removal Tool for Low Profile HR5017-ND 17.55 16.97 15.80 15.21 U-FL-LP(V)-N-2 
Cable Cable Mating 
Cable Diameter Length Height Frequency Weight Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Type (mm) (mm) (mm) (GHz) Shield (mg) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
U.FL/U.FL Cable Assemblies — Gray 
100 HR5008-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP-04N1-A-(100) 
200 : H9162-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP-04N1-A-(200) 
04 0.81 500 2.4 3 Single 53.7 H9163-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP-04N1-A-(500) 
1000 HR5007-ND 8.28 7.20 6.48 5.76 U-FL-2LP-04N1-A-(1000) 
100 HR5012-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-068N1-A-(100) 
200 ' H9166-ND 7.10 6.01 5.06 451 U.FL-2LP-068N1-A(200) 
068 1.13 500 2.4 6 Single 53.7 H9167-ND 8.32 7.04 5.92 5.28 U.FL-2LP-068N1-A-(500) 
: 1000 HR5011-ND 9.18 7.98 7.19 6.39 U.FL-2LP-068N1-A-(1000) 
100 HR5010-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U-FL-2LP-066J1-A-(100) 
200 H9164-ND 7.12 6.03 5.07 4.53 U.FL-2LP-066J1-A-(200) 
066 1.32 500 2.4 6 Double 59.1 H9165-ND 8.40 TAI 5.98 5.33 U.FL-2LP-066J1-A-(500) 
1000 HR5009-ND 9.34 8.12 7:31 6.50 U-FL-2LP-066J1-A-(1000) 
100 H5022-ND 6.60 5.59 4.70 4.20 U-FL-2LP-088K1T-A-(100) 
200 ; H5023-ND 6.97 5.90 4.96 4.43 U-FL-2LP-088K1T-A-(200) 
088 37 500 cd 8 Single aur H5024-ND 8.03 6.80 5.72 5.10 U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 
1000 H5021-ND 8.67 754 6.79 6.04 UFL-2LP-088K1T-A-(1000) 
U.FL/U.FL Cable Assemblies — Black 
100 H11542-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP-04N2-A-(100) 
200 : H11543-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP-04N2-A-(200) 
on 0.81 500 2.5 8 Single 53.7 H11544-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP-04N2-A-(500) 
1000 H11553-ND 8.66 7.33 6.17 5.50 U.FL-2LP-04N2-A-(1000) 
100 H11545-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-068N2-A-(100) 
200 ' H11547-ND 7.10 6.01 5.06 451 U.FL-2LP-068N2-A-(200) 
068 1s 500 2.5 6 Single 53.7 H11548-ND 8.32 7.04 5.92 5.28 U.FL-2LP-068N2-A-(500) 
P 1000 H11546-ND 9.18 7.98 7.19 6.39 U.FL-2LP-088N2-A-(1000) 
100 H11555-ND 7.419 5.96 4.96 447 U.FL-2LP-066J2-A-(100) 
200 H11557-ND 6.86 5.81 4.89 4.36 UFL-2LP-066J2-A-(200) 
066 1.32 500 2.5 6 Double 59.1 H11558-ND 8.11 6.87 5.78 5.15 U.FL-2LP-066J2-A-(500) 
1000 H11556-ND 9.02 7.84 7.06 6.28 U-FL-2LP-066J2-A-(1000) 
100 H11549-ND 6.60 5.59 4.70 4.20 U.FL-2LP-088K2T-A-(100) 
200 : H11551-ND 6.97 5.90 4.96 4.43 U-FL-2LP-088K2T-A-(200) 
088 1.37 500 2.4 6 Single 17 H11552-ND 8.03 6.80 5.72 5.10 U.FL-2LP-088K2T-A-(500) 
1000 H11550-ND 8.67 7.54 6.79 6.04 U-FL-2LP-088K2T-A-(1000) 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies — Gray 
100 HR5014-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(100) 
200 ; HR5015-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U-FL-2LP(V)-04N1-A-(200) 
6 04 0.81 500 ad 3 Single 34.8 HR5016-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(500) 
1000 HR5013-ND 8.74 7.60 6.84 6.08 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(1000) 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies — Black 
100 H11539-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(100) 
200 ' H11540-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(200) 
6 04 0.81 500 2.0 6 Single 34.8 H11541-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(500) 
1000 H11554-ND 8.66 7.33 6.17 5.50 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(1000) 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


HS 


W.FL Series Connectors — World’s Lowest Profile, 
Ultra Small Coaxial Connectors (1.4mm Stacking Height) 


Applications: * Mobile phones * Wireless PDA’s * Wireless LAN * Bluetooth communication protocol * Wireless communication equipment * GPS 


Performance Standard Conditions Digi-Key Price Each Hirose 
Characteristic Impedance 500 = Fig. |Description Part No. fl 10 50 | Part No. 
Insulation Resistance 500M0O or greater 100VDC Ultra Cable Assembly, 35mm H11561-ND 6.79 5.62 4.68 | W.FL-2LPG-062N2D-A-(35) 
7 ; 7 Ultra Cable Assembly, 40mm | H11562-ND 6.79 5.62 4.68 | W.FL-2LPG-062N2D-A-(40) 
Withstanding Volt 200VAC 1 Minut 
aistancing Totag® nue , [Ultra Cable Assembly, 70mm — | H11563-ND 6.90 572 4.76 | WFL-2LPG-062N2D-A-(70) 
contaci Resistance Innier20MO, Outer JOMBorless ‘LOGMA Lor less Ultra Cable Assembly, 100mm | H11560-ND 7.02 5.81 4.84 | W.FL-2LPG-062N2D-A-(100) 
V.S.W.R. 1.3 or less Up to 3GHz Ultra Cable Assembly, 100mm | H9168-ND 7.22 5.98 4.98 | W.FL-2LP-04N1-A-(100) 
Ultra Cable Assembly, 1000mm | H9169-ND 9.00 7.62 6.41 | W-FL-2LP-04N1-A-(1000) 
Part Material Finish 2 |Extraction Tool for W.FL Series | H9171-ND 96.74 — — | W.FL-LP-N 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating 3 [Inspection Receptacle H9172-ND 24.90 24.07 22.41 | WFL-R-A 
Inner Conductor Phosphor Bronze Gold Plating 4, [Ultra Low Coax SMD Receptacle | H9173CT-ND 1.67 1.37 ~—-1.10 | W-FL-R-SMT-1(10) 
Insulator PBT, LCP Black, UL94V-0 Ultra Low Coax SMD Receptacle | H9173TR-ND 1144.00/2,000 W.FL-R-SMT-1(10) 


Miniature RF Connectors 


Digi@Reel° 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are 
low-profile microminiature coaxial connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The FL 
Series is ideal for high-density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up to 1GHz. 

Features: * High-level matching: Maximum V.S.W.R. is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic measuring instruments, 
CATV, control units, etc. 

Material and Finish: ¢ Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating * Center contact (male): Brass, gold plating »* Center contact 
(female): Phosphor bronze, gold plating * Insulation: Polybutylene terephthalate (PBT), black. 

Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 « Insulation resistance: 1000MQ or more (at 250VDC) * Contact 
resistance: 10mQ or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) * Withstanding voltage: 250VAC (rms) for one minute 
* Coupling/removal force: 300 gf or more » Life of contacts: 50 times of use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature 
coaxial connector intended for high density packaging. Compared to Hirose’s FL Series connectors, the S.FL2 Series offers a 50% 
reduced profile when assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency transmission applications. 

Features: ¢ Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R. 1.2 over 0-2000MHz range. 


1/4-36UNS-2A 


Shown 
with Cap 


H.FL Series Coaxial Connectors: The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our 
S.FL2 connectors. They occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

Features: * High frequency response of V.S.W.R. 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: * Shell: Phosphor bronze, silver plating »* Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid crystal polymer 
(receptacle side), black » Male center contact: Bronze, gold plating * Female center contact: Phosphor bronze, gold plating. 
Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 and 750 « Insulation resistance: 500MQ or greater at DC 250V 
* Contact resistance: 20mQ (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA » Dielectric strength: AC 300V (r.m.s.), 1 minute * Contact service 
life: 50 times * Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000MHz (target value) 


Double End 


Fig. 7 Single End Digi-Key Price Each Hirose 
qe Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
\ cm 
FL Series 
1 | Receptacle PC MT H9142-ND 3.15 2.62 1.94 | FL-R-PC(1) 
2 | Receptacle with Washer H9143-ND 4.50 3.72 2.79 | FL-R-PC(3) 
3 | Adapter Jack/SMA Jack H11447-ND 57.40 54.53 51.25 | HRMJ-FLJ(40) 
4 | Adapter Plug/SMA Jack H11448-ND 37.24 35.38 33.25 | HRMJ-FLP-1(40) 
5 | 6” (15.24cm) FL/FL Cable Assembly 229-1000-ND 40.80 38.25 35.07 | 4189-06 
all 5 | 12” (30.48cm) FL/FL Cable Assembly 229-1001-ND 43.10 40.41 37.05 | 4189-12 
(4.05) 5 | 12" (30.48cm) FL/SMA Cable Assembly 229-1002-ND 43.10 40.41 37.05 | 4192-12 
} “0 | S.FL2 Series 
[06.35 
im | 6 | Adapter Jack/SMA Plug H11451-ND 15.04 13.92 11.66 | HRMP-S.FLJ(40) 
t UNS-2A 7 | Adapter Plug/SMA Jack H11452-ND 37.35 36.11 32.37 | HRMJ-S.FLP(40) 
1/4-36 UNS-2: 5 | 6" (15.240m) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1008-ND 26.91 25.23 23.13 | 2189-06 
5 | 12” (30.48cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 21.28 19.95 18.29 | 2189-12 
5 | 12” (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 39.71 37.23 34.13 | 2192-12 
8 | 6" (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly | 229-1011-ND 26.66 24.99 22.91 | 2191-6 
H.FL Series 
9 | Adapter Jack/SMA Plug H11450-ND 21.60 20.88 18.72 | HRMP-H.FLJ(40) 
10 | Adapter Plug/SMA Jack H11449-ND 25.05 24.22 = 21.71 | HRMJ-H.FLP-3(40) 
11 | Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.72 1.44 1.06 | H.FL-R-SMT(01) 
12 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 1.79 1.49 1.10 | H.FL-R-SMT(C)(10) 
12 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND 1752.50/2,500 H.FL-R-SMT(C)(10) 
13 | Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND 52.64 = — | H.FL-LP-N 
5 | 3.94” (10cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5018-ND 10.11 8.56 6.42 | H.FL75-2LP-084H-A-100 
5 | 19.69” (50cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5020-ND 9.25 8.04 6.44 | H.FL75-2LP-084H-A-500 
5 | 39.37” (100cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5019-ND 13.96 12.92 10.82 | H.FL75-2LP-084H-A-1000 
5 | 6” (15.24cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1004-ND 13.28 12.45 11.42 | 1189-06 
5 | 12” (30.48cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1005-ND 15.20 14.25 13.07 | 1189-12 
5 | 12” (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 29.12 27.30 25.03 | 1192-12 
8 | 6" (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly | 229-1007-ND 13.28 12.45 11.42 | 1191-06 
Coaxial Switching Connector ms-147 Series 
The switching function is accomplished by mating with the Digi-Key Price Each hivese 
corresponding plug. The transmission is redirected from normal Bae 
direction to the plug assembly. The surface mounted receptacle Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
protrudes above the board 3.9mm. The MS147 has an insertion loss Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 1.82 1.40 1.12 | MS-147(06) 
of 0.15dB Characteristics: Impedance of 500, isolation of 25dB | Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1117.50/1,500 MS-147(06) 
minimum (DC-2.0GHz) and 20dB (2.0GHz to 2.5GHz). Self-aligning | \ating Adapter H2801-ND 18.30 17.08 15.86 | MS-147-HRMJ-1 
within 0.5mm and with a guaranteed durability of 12,000 mating/ Right Angle Plug H2802-ND* 46.05 14.98 13.91 | MS-147-C(LP)-1 
unmating cycles Applications: Most mobile phones and circuit 


testing applications 


Digi@Reel 


* Application cable for plug: 1.5D-HQEW (manufactured by Fujikura Ltd.) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos1) 451 


Hes Coaxial Switching Connector 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. MS-1 45 Series 


1/4-36UNS-2B 4/4-36UNS Plug Applications 
4 27 t i -27-3,) 36UNS-2A 
19.87 6 . =— (Cy "Q" Point 
11.37 ss co, zy P' 
i 0 t F | Surface 
t 
7 
4 i 
@4.3) ©4.15|-—! 
@4.9-+ 
Features: Designed as interface coaxial switches, and other applications Effect 
requiring redirecting of signals when mating with corresponding plugs. The Engage. Digi-Key Price Each Hirose 
eee abate the a eet ee Ee Oe hae Fig. | Description Length (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
pecifications: * Frequency Range: From 0 2. z and wi 
GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. * Low Profile: Low protrusion of 1 Interface Coaxial Switch Receptacle — NDE 1.81 742 eaieee 1.42 eae 
only 6mm above the mounting surface (receptacle). * Durability: High = f - - — 
durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating 2 | Plug 0.82 REN 15.81 14.47 13.02 | MS-145-C(LP)-1 
parts. Inducement to floating is +/-0.5mm. * Engages by pushing up to the 3 | Plug 1.32 soda 15.75 14.70 13.65 | MS-145-C(LP)-A 
5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145-C(LP)-1 | 4 | Plug 1,32 H2806-ND 16.15 14.78 13.30 | MS-145-C(LP)-MI 
engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter 5 | SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 18.15 16.94 15.73. | MS-145-HRMP-A 
shoulder of the MS-145) 6 | SMA Adaptor to Female, Panel Mount 0.82 H2808-ND 25.05 23.38 21.71 | MS-145-HRMJ 
ge ie He Sha s 7 | SMA Adaptor to Female, Straight 1.32 H2809-ND 18.15 16.94 15.73 | MS-145-HRMJ-A-D 
Applications: * Mobile phone antenna switching * Checks of microwave 
boards, etc. * Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.) + Cut Tape t+ Tape and Reel 


Miniature Interface Coaxial Switch ms-162 Series 


Features: Designed to be used as the interface antenna Resistance: 100mQ max. @ 100mA =» Insulation Resistance: 
connection for portable terminal devices as well as circuit 1000MQ min. @ 100VDC » Withstanding Voltage: No flashover 
testing on microwave boards (DC to 10 GHz) the coaxial switch _ or insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 

offers high performance, low loss, extremely high durability and Material Specifications: * Shell: Brass; Gold Plated 
reliability, in a small and lightweight package. ¢ Insulators: Polyamide; UL94V-0 * Common Terminal: Beryllium 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Copper; partially gold plated (Nickel barrier) * Antenna Terminal: 


* Rated Power: 4W « Frequency Range: DC to 10GHz * Contact Phosphor Bronze; partially gold plated (Nickel barrier) N88 
t 
Digi-Key Price Each Hirose ne 
Fig.| Description Part No. il 25 100 | Part No. 
Receptacle H11415-ND 3.09 2.38 1.90 | MS-162(01) 
1 Receptacle H11415TR-NDt 1650.00/3,000 MS-162 
Receptacle H11568-ND 1.92 1.48 1.18 | MS-162A(01) 
Receptacle H11568TR-NDt 858.00/3,000 MS-162A 
2 |Plug H11416-ND 17.70 16.52 15.34 | MS-162-C(LP)-1 
3 _|SMA Conversion Adapter H11417-ND 17.34 15.87 14.28 | MS-162-HRMJ-1 4 
4 |Cable Assembly MS-162 Plug-SMA Jack | H11569-ND 46.34 43.03 41.88 | MS162L1-HRMJ-15W350 1/4-36UNS-2A 1/4-36UNS-2B 
5 |Cable Assembly MS-162 Plug-SMA Plug | H11570-ND 60.62 56.29 54.13 | MS162L1-HRMP-15W350 


t+ Tape and Reel 


Interface RF Connector with Switch ms-151C Series 


Features: * Designed for end user applications requiring re-direction min. @ 100VDC »* Withstanding Voltage: No flashover or insulation 
of the transmission * Small size, lightweight and high reliability breakdown @ 100VAC/ 1 minute 
make it ideal for use in wireless applications requiring bandwidth of Material Specifications: Receptacle: « Insulators: Polyamide; 
up to 6GHz * Built-in interlock feature confirms fully mated condition UL94V-0 *Locking Mating Section: Stainless Steel; Gold plated 
with: 2. “clicie sensation * The connector can be mated in any . Outer Conductor: Phosphor bronze; Gold plated Plug: ¢ Ring: 
Position on a 360° axis and can rotate within the same when in use Stainless Steel; Nickel plated * Outer Conductor: Phosphor bronze; 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Nickel plated ¢ Inner Contact: Phosphor Bronze; Gold plated 
¢ Rated Power: 4W ¢ Frequency Range: DC to 6GHz *Contact » Insulator: PTFE * Ferrule: Phosphor bronze * Bushing: TPEE-M 
Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ 


Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 

1 | Right Angle SMD Receptacle H11411CT-ND$ 5.28 4.10 3.28 MS-151C 

1 | Right Angle SMD Receptacle H11411TR-NDt 1936.80/800 MS-151C 4/4: 36UNS A 

2 | Cable Mount Plug H11412-ND 16.95 15.82 14.69 MS-151-C(BP) 7 

3 | SMA Conversion Adapter for Receptacle MS-151C | H11413-ND 110.74 102.83 98.88 MS151P-HRMJ-1 LZ 07.3 6.3 

4 | SMA Conversion Adapter for Plug MS-151C(BP) H11414-ND 81.76 75.92 73.00 MS151J-HRMJ : 1/4-36UNS-2A, 
$CutTape ft Tape and Reel 


HV Coaxial Connector Plug Termination and HV Connector Attenuators 
HV-TM and HV-AT Series 


Applications: *¢ Optical transmission devices * Network analyzers * BERTS (Bit Error Ratio Testing HV-AT Series: 1W @ 65°C * Frequency Range: DC to 65GHz »* Characteristic Impedance: 500 

Systems) * FWA (Fixed Wireless Access) » Measurement applications requiring transmission frequencies Material Specifications: * Shell: Stainless Steel; Passivated * Insulator: PTFE (Polytetrafluoroethylene) 
of up to 65GHz * Male Contact: Brass; Gold plated * Female Contact: HV-AT Series only: Beryllium Copper; Gold plated 
Specifications: « Operating Temperature Range: -10°C ~ 65°C * Rated Power: HV-TM Series: 0.5W @ 65°C; * Coupling: Stainless Steel; Passivated * Attenuation Element: Metal Film 


Digi-Key Price Hirose 
Fig. Description Part No. Each Part No. 

1 “V” Type Plug Terminator H11418-ND 1326.00 HV-TMP-(40) 
0 dB Fixed Attenuator H11419-ND 702.00 HV-AT(0)-PJ 
3 dB Fixed Attenuator H11420-ND 702.00 HV-AT(3)-PJ 

2 6 dB Fixed Attenuator H11421-ND 702.00 HV-AT(6)-PJ 
10 dB Fixed Attenuator H11422-ND 702.00 HV-AT(10)-PJ 
20 dB Fixed Attenuator H11423-ND 702.00 HV-AT(20)-PJ 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
452 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Subminiature Coaxial Switch Connector Ms-156 Series 
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1/4-36UNS-2A 


1/4-36UNS-2A' 
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Features: 


A . 2 ramen 7 Price Each Digi-Key Tape and Reel | Hirose 
¢ Developed for inspection of high frequency circuits used in Fig.| Description 1 25 400 Part No. Pricing Part No. 
portable terminals ¢ Verification of the circuit performance is 7 Z B 7 = Fi ARASTEEND S138 roa 7568 2 MS. 156-CLP) 7 
accomplished by simply inserting the external plug in the board ress Down Type Flug a . . = = 156-4 ig 
aatinted receptacle a 7 pg 2 | Simplified Lock Type Plug H11379-ND 37.52 34.84 33.50 | — — | MS-156-C(LP)-2 
Specifications: 2 | Plug H11380-ND 59.78 55.51 53.38 | — —_| MS-156-C(LP)-5 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Rated Power: 3 | Receptacle without vacuum cap _— _— —_— _ H11381TR-ND 884.00/2,000 | MS-156NB 
2W_ * Frequency Range: DC to 6GHz * Contact Resistanc 3 | Receptacle without vacuum cap H11382-ND 2.05 1.58 1.26 | — — | MS-156NB(01) 
100mQ maximum @ 100mA maximum Insulation Resistance. | 3 | Receptacle with vacuum cap H11383CT-NDt 1.90 1.47 1.17 | H11383TR-ND | 1167.00/1,500 | MS-156NB(02) 
4000MO @ 100VDC + Withstanding Voltage: No flashover or |_3_| Receptacle H11384CT-NDt __1.22 88 .72_|_H11384TR-ND 832.00/2,000 | MS-156NBS 
insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 4 oe Agapter ie ug inspection Heese 199.68 10 oH ores = = Me eM 

. igfantinnas 5 japter for Plug Inspection | , 5.5! 25 = -156R-NJ- 

at ee eee canons: Gold plating * Insulator 9T Nylon: | 6 | SMA Adapter Right Angle H11396-ND 11858 11011 10588 | — — | MS-156LP-HRMJ-4 
ULGAVO cu omnmon TeRninck Beryllium Copper: Partially gold 7 | SMA Floating Type Adapter H11397-ND 89.18 8281 79.63 | — — | MS-156-HRMJ-12 
plating (Nickel barrier) * Antenna Terminal: Phosphor Bronze: 8 | SMA Simplified Lock Type Adapter | H11398-ND 27.30 25.48 23.66 | — — | MS-156-HRMJ-2 
Partially gold plating (Nickel barrier) t Cut Tape 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector Pc Card Type II Mountable MMCX Type 


Features: Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. 
Low profile accommodates PCMCIA type II cards. The MMCX-LR-SMT is only 
3.51mm when mounted on the bottom of a type II card. Designed for ultra thin cable 
such as RG-178B/U (01.8), RG-316/U (92.59 max.) 91.48 single shielded cable 
(one of the smallest available) and CO-6F-FH-SB (91.48) made by Hitachi Cable 
Ltd. Compatible with all industry standard MMCX connectors. 


Temperature Range: -55°C ~ 85°C «Rated Frequency: DC-6GHz =» Insulation 
Resistance: 500MQ minimum * Contact Resistance: 10mQ maximum (center), 5mQ 
maximum (outer) 

Material: * Body: Brass with gold plating * Male center contact: Phosphor bronze with 
gold plating * Female Center Contact: Beryllium bronze with gold plating » Insulator: 
PTFE * Fixing Ring: Beryllium copper (plug) with nickel plating * Crimp Sleeve: 


Specifications: * Nominal Characteristic Impedance: 50Q * Operating Copper with gold plating * Cover: Brass (plug) with gold plating 
Digi-Key Price Each Hirose 
Cable Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle Plug 
RG-316/U Type Coaxial Cable H11469-ND 10.56 9.77 8.19 MMCX-LP-316/U(40) 


SMA Coaxial Connectors HRM(V) Series 


Features: Complete compatibility with SMA coaxial connectors, high degree of impedance matching 
and high durability Specifications: * Nominal Characteristic Impedance: 500 * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 85°C * Frequency Range: DC~18GHz * Insulation Resistance: 5000MQ minimum @ 
500VDC * Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 1,000 VAC/1 minute * Contact 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. 
1 H11565-ND 4.79 3.72 2.97 HRM(V)-301S 
2 H11566-ND 4.79 3.72 2.97 HRM(V)-302S 
3 H11567-ND 4.99 3.87 3.10 HRM(V)-304S 
4 H11564-ND 4.79 3.72 2.97 HRM(V)-306S 


Brass; gold plated ¢ Insulator: PTFE 


Fig. 3 
@0.6(Slit *| 2 
terminal) 


ae 
@1.27 


Resistance: 6mQ maximum (center), 6MQ maximum (outer) @ 100mA maximum ¢ V.S.W.R.: 1.2 maximum 
for frequencies of DC~10GHz; 1.3 maximum for frequencies of 10~18 GHz * Durability: 500 cycles Material: 
* Shell: Stainless steel; passivated * Female center contact: Beryllium copper; gold plated * Center contact: 


Fig. 4 


@0.6 
(Half cut 
terminal), 
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Microwave Coaxial Connectors with Switch 


fanovator th Electronics 


Features: * These small size, low profile coaxial connectors are very useful for characteristic measurement 
of cellular phones and microwave units * Easily possible to switch the line connection and disconnection by 


special probe * Surface mountable and reflow solderable 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C~85°C (MM8430-2600RA1: -40°C~90°C) »* Rated 


SWD and SWF Type — Small Size and Low Profile 


Voltage: 250 Vrms * Frequency Range: DC to 6GHz * Contact Resistance: MM8430-2600RA1: 25mQ. 
maximum; MM8430-2610RA1: 50mQ maximum; MM8130-2600RA2: 70mQ maximum 


¢ Insulation 


Resistance: 500MQ + * Withstanding Voltage: MM8430-2600RA1: No evidence of breakdown; MM8430- 


2610RA1 and MM8130-2600RA2: 300VAC 


Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Description Part No. 1 25 100_| Part No. 
490-1062-1-NDt 61 48 38 | MM8430-2600RA1 
SWD Type 490-1062-2-ND¢ 340.00/1,000 MM8430-2600RA1 
1 490-4980-1-NDt+ 51 39 .32 | MM8430-2610RA1 
490-4980-2-ND¢ 280.00/1,000 MM8430-2610RA1 
SWD Series Kit 490-5057-ND 46.25 = — | M1KMM8430-SWDO1 
SWET 490-4981-1-NDt 50 39 “31 | MM8130-2600RA2 
2 YES 490-4981-2-ND$ 554.00/2,000 MM8130-2600RA2 
SWF Series Kit 490-5056-ND 46.25 = — | M1KMM8130-SWFO1 
3_| Manual Test Probe | 490-4982-ND. 32.10 29.81 28.66 | MXHS83QE3000 
4 _| Auto Test Probe 490-4983-ND 80.03 74.32 71.46 | MM126036 


t Cut Tape + Tape and Reel 


150 9602 CERTIFIED MANUFACTURER 


KEYSTONE Standardized Phono-Plugs 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 
1 Conventional Type 561K-ND .78 7.38 71.20 
2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation |565K-ND 1.05 9.92 91.80 
3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 1.83 17.23 163.80 
4 Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 1.64 15.39 148.50 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Swiltcherafi* Bolts 


Audio Connectors and Couplers Digi-Key Price Each Mig 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 Part No. 

Plug Male Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1003-ND 5.68 4.26 3.91 A3M 

1 Plug Male Straight 3 pos. Black with Silver Contacts $C1004-NDt 5.68 4.26 3.91 A3MB 
Plug Male Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1014-ND 6.48 4.86 446 | A4M 
Plug Male Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1022-ND 11.32 8.49 7.78 | ASM 
Plug Female Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1001-ND 6.32 4.74 4.35 | A3F 

2 Plug Female Straight 3 pos. Black with Silver Contacts $C239-NDt 6.68 5.01 4.59 | A3FBX 
Plug Female Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1013-ND 8.80 6.60 6.05 | A4F 
Plug Female Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1021-ND 14.20 10.65 9.76 | ASF 
3. | Receptacle Male Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1008-ND 7.40 §.55 5.09 |C3M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1010-ND 5.32 3.99 3.66 | D3M 
4 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish $C1020-ND 6.28 471 432 |D4M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish $C1028-ND 11.04 8.28 7.59 |D5M 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1009-ND 7.12 5.34 4.90 | D3F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish $C1019-ND 10.04 7.53 6.90 | D4F 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish $C1027-ND 16.12 12.09 11.08 | D5F 


t "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 


acks and Audio Adapters RoHS 


Dimensions for Figures 1-3 


Tip Terminal Sleeve Pt.# 238(X) Only shell NA 


Insulating Tube Terminal is sleeve terminal 


Schematics for Figures 5-10 


G == 


B 


Mates | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Description With | A B C | Part No. 1 10 25 | Part No. 
“Littel Plug®” Commercial 2-Conductor Phone Plugs 
Fig. 8 15.88 Sq. Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle 11 |42.86 7.54 12.70] SC1072-ND 4.00 30.00 68.75 | 250 
Solder Lug Max 1 
¥ a Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle | 11 [42.86 7.54 12.70) SC1075-ND 492 36.90 84.50 | 280 
A “Littel Plug” Commercial 3-Conductor Phone Plugs 
S 2 |Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle 12B |42.86 7.54 12.70] SC1081-ND 5.76 43.20 99.00 | 267 
Ring Sleeve 5 a4 3 |Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle | 12B |42.86 7.54 12.70] SC1084-ND 6.60 49.50 113.50 | 297 
, | Flat, Right Angle 2-Conductor Phone Plugs 
§ [ 4 |Solder Lug with Shielded Handle 11} — — — | $C1068-ND 5.64 42.30 97.00 | 228 
FE — 3716.88 Max: Washer Flat, Right Angle 3-Conductor Phone Plugs 
A Se Ne The, UNEF-2A Nisgtisatbakiur 4. | Solder Lug with Shielded Handle 128] — — — | sc1314-nD 7.28 54.60 125.25 | 238x 
Fig. 9 Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Schematic) Description Part No. 1 10 25 Part No. 
$2.51Max, T : “Littel Jax®” Commercial 2-Conductor Phone Jacks 
t pa 0.41 except | 5 A Open Circuit $C1085-ND 2.52 18.90 43.25 | 11 
15,88 onisteeve 0:69 : 6 B | Tip Shunt $C1089-ND 252 18.90 43.25 | 12A 
“Littel Jax” Commercial 3-Conductor Phone Jacks 
aera 708 iNeRoA Ta [ : Ti 7 C Double Open Circuit $C1094-ND 2.60 19.50 44.75 | 12B 
is 


“Hi-D Jax” Enclosed 2-Conductor Phone Jacks 


& | 
oy Figs i A Insulated Bushing with Solder Lug $C1315-ND 2.88 21.60 49.50 | N111X 
Ty * ry 8 i Pasian 
a’ Ty 11 B Single Closed Circuit with Solder Lug $C1316-ND 2.52 18.90 43.25 | 112AX 


ate ms 45269 sho 4 (06.35 Cable Clamp agi, ” 
J 15.88 Flat Washer! \~15/32-32NS-2A Thd. ‘Hi-D Jax” Enclosed 3-Conductor Phone Jacks 
14.27 Hex Nut 8 c Double Open Circuit with Solder Lug $C1317-ND 2.56 19.20 44.00 | 112Bx 
“Hi-D Jax” Right Angle 2-Conductor Phone Jacks 
9 A Single Open Circuit with PC Terminal $C1121-ND 2.28 17.10 39.25 | RN111PC 

B Single Closed Circuit with PC Terminal $C1122-ND 2.60 19.50 44.75 | RN112APC 
“Hi-D Jax” Right Angle 3-Conductor Phone Jacks 

9 C Double Open Circuit with PC Terminal $C1123-ND 2.80 21.00 48.25 | RN112BPC 
“TP-Jax” Thick-Panel 2-Conductor Phone Jacks 

Sleeve Cord Clamp pase, 10 A Open Circuit $C1034-ND 8.04 60.30 138.25 | 151 
Tip serine! 23.01-+ “TP.Jax” Thick-Panel 3-Conductor Phone Jacks 
Aa cas mile bee 10 c Open Circuit $01035-ND 8.84 66.30 152.00 | 1528 
r 44 “Extension-Jax” In-Line 3-Conductor Cable Extension Jacks 


Ring Spring | 3.18~) 
+20.62. 
54.76 


ad a 11 _ Screw Terminal with Shielded Handle $C1042-ND 10.76 80.70 185.00 | 1230 
li Jack Covers 


12 _ Black with Hardware $C€1329-ND 10.04 75.30 172.50 | 515X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switelherafi® Phone, Power and Phono Plugs and Jacks 


"ID" SC1051-ND= 2.5 mm. 
"ID" SC1052-ND= 2.1 mm. 


Fig. 12 
J 5/16-32 THREAD 


© PIN 
OMS 


ni SLEEVE SHUNT 
Md bss poe SLEEVE 
| 


CIRCUIT DIAGRAM 


9.53 


31.75—_~—| 
f 4 
— Sell 


Tip Sleeve 


22.23 __ 
|14.30,.,7.95 


Tip 
Terminal 


“Nut 
Washer 


6.8) esas 


© 2.57 1.D. 
A 


Shunt 


iz 
‘qo | Sleeve 


Dimensions in mm 


i 1010.46 
[=-157 SolderLug PC 
Soca \ Terminal Terminal 5/16-32 NEF-2A 
To Term. Thread 
gmedy Pit: 
Sleeve Shunt 
Sleeve 
-381 X 10.31 
washer tenninal Circuit Diagram 
Center pin: 
RAPC722(X): 02.08 poeta Me * 
RAPC712(X): 02.49 Ppro—a_ee Pring RASH712X: 2.49 
Shunt ost CL 98S RASH722(X): 2.03 
Terminal +_ Lo5 
Center pin : 48 l \ 
terminal ” 7 | \ 
0.51 X 3.0 | shunt es \ ; 
:25 Thick Sleeve Terminal Center Pin 
Sleeve terminal Terminal 35 ‘Terminal 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | With Description Part No. ll 10 25 Part No. 
“Tini-Plug®” Miniature 2-Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
41 .141” (3.58mm) Screw Terminal with Black Handle......................0008- $C1053-ND 4.04 3.03 2.78 740 
1 41 .141” (3.58mm) Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle .... .. | SC1055-ND 3.88 2.91 2.67 750 
4 -141” (3.58mm) Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle. .. | SC1057-ND 5.28 3.96 3.63 780 
“Tini-Jax®” Miniature 2-Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
2 750 -141” (3.58mm) Open Circuit....... 0.00... cee eee eee eee SC238-ND 2.39 1.80 1.65 41 
“Micro-Plug®” Subminiature 2-Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
Fig. .097” (2.46mm) Solder Lug with Black Handle . $C1326-ND 4.24 3.18 2.92 850X 
3 6 and .097” (2.46mm) Solder Lug with Red Handle... $C1327-ND 4.16 3.12 2.86 855X 
-097” (2.46mm) Solder Lug with Natural Handle . .. | SC1328-ND 4.24 3.18 2.92 880X 
“Micro-D-Jax®” Subminiature 2-Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
4 850 -101” (2.57mm) Closed Circuit Solder Lug ...................c.eeceeeeeeeeee es $C1043-ND 2.64 1.98 1.82 MDSL2A 
5 850 -101” (2.57mm) Closed Circuit PC Terminal $C1044-ND 2.64 1.98 1.82 MDPC2A 
6 850 -101” (2.57mm) Right Angle Solder Lug... .. | $C1045-ND 2.92 2.19 2.01 MDSL2ARA 
7 850 -101” (2.57mm) Right Angle PC Terminal ......................0ccseeeeeeee es $C1046-ND 2.92 2.19 2.01 MDPC2ARA 
Miniature 2-Conductor Power Plugs — RoHS Compliant 
8 712A .1” (2.54mm) with Black Handle... $C1051-ND 3.44 2.58 2.37 760 
722A .08” (2.03mm) with Black Handle . $C1052-ND 3.44 2.58 2.37 S760 
L712A | .1” (2.54mm) Locking, Long Bushing with Black Handle $C1148-ND 5.00 3.75 3.44 761K 
9 | L722A | .08” (2.03mm) Locking, Long Bushing with Black Handle .. | SC240-ND 5.00 3.75 3.44 S761K 
712A .1” (2.54mm) Locking with Black Handle .. | $C1149-ND 5.00 3.75 3.44 760K 
Miniature 2-Conductor Power Jacks — RoHS Compliant 
10A 760 .1” (2.54mm) Solder Lug Panel Mount... $C1048-ND 3.36 2.52 2.31 712A 
S760 .08” (2.03mm) Solder Lug Panel Mount . $C1049-ND 3.36 2.52 2.31 722A 
10B 760 .1” (2.54mm) PC Terminal Panel Mount... $C1050-ND 3.36 2.52 2.31 PC712A 
S760 .08” (2.03mm) PC Terminal Panel Mount. . $C1047-ND 3.36 2.52 2.31 PC722A 
1 761K | .1” (2.54mm) Solder Lug Panel Mount, Long Bushing $C1150-ND 4.56 3.42 3.14 L712A 
S761K | .08” (2.03mm) Solder Lug Panel Mount, Long Bushing. $C1151-ND 4.56 3.42 3.14 L722A 
12 S760 .08” (2.03mm) Right Angle PC Terminal, Panel Mount . 7 $C1330-ND 3.68 2.76 2.53 722RA 
S761K | .08” (2.03mm) Right Angle PC Terminal, Panel Mount, Long Bushing. $C1331-ND 4.92 3.69 3.38 L722RA 
13 760 .1” (2.54mm) Right Angle PC Mount... $C237-ND 1.44 1.08 99 RAPC712X 
S760 .08” (2.03mm) Right Angle PC Mount . $C1313-ND 1.44 1.08 99 RAPC722X 
14 760 .1” (2.54mm) Right Angle Hybrid Mount... $C1324-ND 1.56 1.17 1.07 RASH712X 
S760 .08” (2.03mm) Right Angle Hybrid Mount. . $C1325-ND 1.56 1.17 1.07 RASH722X 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig.| Description Part No. 1 10 25 100 Part No. 
Phono Jacks and Plugs 
15 Phono Plug 2 Conductor. $C1312-ND@ 63 AZ 43 40 3501MX 
16 Phono Plug 2 Conductor with Cable Clamp SC1318-ND® 1.51 1.14 1.05 95 3501MCX 
17 Phono Jack 2 Conductor Front Panel Mount with Hardware. SC1319-ND® 1.80 1.35 1.24 1.13 3501FPX 
= Insulated Washer Extruded For SC1319-ND............... $C1145-ND® 48 36 -33 -30 $1564 
18 Phono Jack 2 Conductor Rear Panel Mount with Hardware . $C1320-ND® 2.32 1.74 1.60 1.45 3501FRX 
= Insulated Washer Flat For SC1320-ND..... SC1146-ND@ 21 ar 16 14 $1028 
= Insulated Washer Extruded For SC1320-ND SC1147-ND@ 48 -36 33 -30 $1029 
19 Phono Plug 2 Conductor, Red Cable Clamp with Hardware . $C1321-ND@ 1.92 1.44 1.32 1.20 35581X 
19 Phono Plug 2 Conductor, Black Cable Clamp with Hardware. $C1136-ND 3.84 2.89 2.66 2.41 3558-2 
19 Phono Plug 2 Conductor, Black Cable Clamp with Hardware. SC1322-ND@ 1.92 1.44 1.32 1.20 35582X 
20 Phono Plug 2 Conductor, Shielded with Cable Clamp SC1138-ND@ 2.48 1.86 1.71 1.55 3502 
21 Phono Extension Jack 2 Conductor, Shielded with Heavy Duty Clamp... | SC1323-ND® 3.60 2.70 2.48 2.25 3503X 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gv! INC Audio and Power Connectors 


Fig. 1 - Right Angle Panel Mount Fig. 2- PCB Panel Mount Jack, Mono Fig. 3 - Straight Panel Mount Jack, Fig. 4 - Audio Jack, Mono 
Jack, Mono 


Fig. 13 —- Right Angle Panel Mount Fig. 15 - Audio Jack, Mono with 
Jack, Mono Isolated Ground 


Fig. 16 —- Male Mono Plug with Fig. 18 - SMT Closed Frame Fig. 20 - Panel Mount Jack with 
Strain Relief Power Jack Hardware 


Fig. 21 - Vertical Power Jack with Fig. 24 —- Closed Frame Right Angle 
Solder Eyelets Power Jack 


f 


e/ 


1 


Colpo 
AL 


Fig. 26 - SMT Low Profile DC Fig. 28 - Closed Frame DC Fig. 29 - Power Jack, PCB with Fig. 30 - SMT Power Jack 
Power Jack Power Jack Kinked Pins 
01 FF fis Is 
ie a, 
Se 8 | &a : ; 3 : 
~S 
Mates ia. | Digi-Key CUI Inc. Mates ia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig With (mm) | Part No. al 10 100 | PartNo. Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 MP3-2501 2.5 | CP-2502-ND*¢ 99 86 66 | MJ-2502 a PP3-002A 2.1 |CP-006A-ND® 69 58 46 | PJ-006A 
2 MP3-2501 2.5 [CP1-2503AM-NDT® 39 34 26 | MJ1-2503A PP3-002B 2.5 | CP-006B-ND® 68 59 46_| PJ-006B 
3 MP3-2501 2.5 | CP-2505-ND*# 93 81 62 | MJ-2505 PP3-002A 2.1 | CP-OO6APJCT-ND@ 93 81 .62 | PJ-OO6A-SMT 
‘ pana 95 | GP-2506-ND* 65 57 44 | MJ-2506 Pe PP3-002A 2.4 | CP-OO6APJTR-ND® 116.25/250 PJ-OO6A-SMT 
5 | cp-2506N-NDT® ‘47 m 32 | MJ-2506N PP3-002B 2.5 | CP-OO6BPJCT-ND® 93 81 .62 | PJ-O06B-SMT 
ipsaant pg | OP-2508-ND*@ 62 5d 42) M-2508 PP3-002B 2.5 | CP-OO6BPJTR-ND® 116.25/250 PJ-O06B-SMT 
5 | Gp-2508N-NDt} 44 38 30 | MJ-2508N PP3-002A 2.1 | CP-O15APJCT-ND@ 69 60 46 | PJ-O15A-SMT 
6 MP3-2501 25 | CP-M2509N-ND} 38 34 26 | MJ-2509N 23 Begs oe Cea eS aa ar 46 opal 
7 MP3-2501 25 Ce cL Ne 08 ‘aie ood - hea PP3-002B 2.5 | CP-015BPJTR-ND® “ 61,65/150 “| Pu-015B-SMT 
7 ; a eo 24 PP3-002D 1.3__[CP-2519-ND@ 45 39 30 | PJ-007 
CP-2523MJCT-ND® 86 75 58 | MJ-2523-SMT 
8 MP3-2501 25 PP3-002C 1.0 |CP-014C-ND@ 2 37 28 | PJ-014C 
CP-2523MJTR-ND® 429.00/1,000 Mu-2523-SMT. 25 Epa0o 13 leanne i - on | PAOtaD 
pases AAD sen 00/1 000 eal PP3-0026 0 PCP-OTaCHPJCTAND 30 a “60 | Pu-OTACH-SMIT 
9A MP3-2501 2.5 | CP1-2533MJCT-ND 69 61 47 | MJ1-2533-SMT Bbs.9000 to feaomers ane 960 (00/800 : PIROLABHLSMT 
CP1-2533MJTR-ND 346.50/1,000 MJ1-2533-SMT pps 0028 : : ee : i ‘ 
Reith 75 5 50-1 Si1-5535-SMT - 1.3. | CP-014DHPJCT-ND@ 90 78 .60 | PJ-014DH-SMT 
9B SP-2501 25 PP3-002D 4.3. | CP-014DHPJTR-ND® 360.00/800 PJ-014DH-SMT 
Ciie25355JTR ND 375.00/1 000 S.1-2535-5MT 26 | _pps-o02c _| 4.0 | CP-014CPJCT-ND® 83 72 56_| Pu-014C-SMT 
CP-3502MJ-ND* 89 78 60 | MJ-3502 : ; : 
10 MP3-3501 35 PP3-002C 1.0 | CP-014CPJTR-ND@ 332.40/800 PJ-014C-SMT 
CP-3502N-NDT® 83 72 55 | MJ-3502N ‘ ' ohabe 
PP3-002D 4.3. | CP-014DPJCT-ND@ 83 72 56 | PJ-014D-SMT 
11 |  p3-35o1 | 3.5. (CSS TONGUE 168 ga A? |] MUT9510-SMT pp3-0020 | 1.3 | CP-014DPJTR-ND® 332,40/800 PJ-014D-SMT 
CP1-3510MJTR-ND 252.00/800 MJ1-3510-SMT CP-O18HPJCT-ND® #1 79 711 Ps-O18H-SMT 
CP-3523MJCT-ND® 87 76 58 | MJ-3523-SMT 27 PP-013 1.65 | op.g1 SHPJTRAND * 904.00/800 ‘ PJ-018H-SMT 
12 MP3-3501 3.5 |e : Dae Ra -00/ 
CP-3523MJTR-ND® 433.50/1,000 MJ-3523-SMT. 78 PPOIS 165 | CP-016-NDe 83 73 56) P-016 
B MP3-3501 3.5 | CP-3536-ND*@ 58 51 39 | MJ-3536 39 PP-O1d 165 |CP1-021-NDe 50 TA 34 | PA-021 
14 MP3-3501 3.5 | CP-3536N-NDT} 40 35 27 | MJ-3536N —TeP1-021PICT-ND® 65 37 a4) PJA-024-SMT 
15 MP3-3501 3.5_[CP-3536NG-NDT® A2 37 28 | MJ-3536NG 30 PP-014 1.65 | cpy-991PJTR-ND® 177.00/500 PJ1-024-SMT 
16 = 2.5 | CP3-1004-ND@ 76 66 51 | MP3-2501 31 PP-012 0.65 | CP1-022-NDe 60 52 A0_| Pdt-022 
3.5 | CP3-1005-ND@ 16 66 51_| MP3-3501 ROT 0.65 | CP1-022PJCT-ND® 65 56 43 | PJ1-022-SMT 
PP3-002A 2.1 | CP-002A-ND@ 38 133 .26 | PJ-002A : CP1-022PJTR-ND@ 345.00/1,000 PJ1-022-SMT 
17 PP3-002B 2.5 | CP-002B-ND@ .38 33 .26 | PJ-002B 32 CP-031HPJCT-ND® 72 70 63 | PJ-031H-SMT 
PP3-002A 2.0 | CP-002AH-ND® 42 37 .28 | PJ-002AH PP-012 0.85 | cp.o31HPJTR-ND® 360.00/1,000 PJ-031H-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-002BH-ND@ 42 37 .28_| PJ-002BH 33 PP-012 0.65 | CP1-023-ND0® 63 55 42 | PJ1-023 
PP3-002A 2.0 | CP-OO2AHPJCT-ND® 90 718 60 | PJ-O02AH-SMT 34 PP-012 0.65 CP1-023PJCT-NDO® 67 59 45 | PJ1-023-SMT 
PP3-002A 2.0 | CP-OO2AHPJTR-ND® 157.50/350 PJ-002AH-SMT -65 | 6p1-023PJTR-NDO® 363.00/1,000 PJ1-023-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-O02BHPJCT-ND@ 90 78 .60 | PJ-002BH-SMT CP-030CPJCT-ND® 84 82 73 | PJ-030C-SMT 
rr PP3-002B 2.5 | CP-002BHPJTR-ND® 157.50/350 PJ-002BH-SMT 4g PP3-0026 1.0 | cp-o30CPUTR-ND® 252.00/600 PJ-030C-SMT 
PP3-002A 2.1 | CP-OO2APJCT-ND@ 81 70 54 | PJ-002A-SMT SEeaoon 13 | CP-0300PICT-NDe 84 82 73 | PJ-030D-SMT 
PP3-002A 2.1 | CP-O02APJTR-ND® 141.23/350 PJ-002A-SMT ‘ 3 | cp-o30DPJTR-ND@ 252.00/600 PJ-030D-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-O02BPJCT-ND® 81 70 54 | PJ-002B-SMT aA a bg | cP-028PICT-NDe 72 70 63 | PJ-028-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-O02BPJTR-ND® 141.23/350 PJ-002B-SMT “017 8 | cp-028PJTR-ND® 360.00/1,000 PJ-028-SMT 
Te PP3-002A 2.1 | CP-003A-ND® 39 34 26 | PJ-003A aah en og | CP-029PJCT-NDo 78 76 68 | PJ-029-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-003B-ND® 39 34 26 | PJ-003B '° | CP-029PJTR-ND® 390.00/1,000 PJ-029-SMT 
- PP3-002A 2.0 | CP-5-ND*® 795 169 1.30 | PJ-O05A - art 0.65 | CP-OS2HPICT-ND@ 75 73 65 | PJ-032H-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-6-ND*® 195 169 1.30 | PJ-005B ‘9 | CP-032HPJTR-ND® 375.00/1,000 PJ-032H-SMT 
* Threaded with nut +Non-threaded Shielded version ROHS Compliant (Continued) 
Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 31 - DC Power Jack Fig. 32 - SMT Power Jack Fig. 33 — DC Power Jack with Shield Fig. 34 — SMT Power Jack with Shield 


Fig. 47 — Female Plug 5.5 Outside Fig. 48 — Power Receptacle Fig. 49 — Female Plug, 3.5mm Outside 


‘ig. 50 — Female Plug, 3.5mm Outside | Fig. 51— Female Plug Fig. 52 — Power Plug Fig. 53 — DC Power Plug Fig. 54 — DC Power Plug 


. 55 — Audio Jack, Stereo Fig. 56 - SMT Stereo Jack Fig. 57 - SMT Audio Jack, Stereo 


Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. With (mm) | Part No. al 10 100 | PartNo. 
38 PP-012 0.65 CP-034PJCT-ND® 84 82 73 | PJ-034-SMT 48 _ 2.1 | CP-024A-ND@ 2.28 1.98 1.52 | PR-002A 
. CP-034PJTR-ND® 420.00/1,000 PJ-034-SMT 2.5 | CP-024B-ND@ 2.28 1.98 1.52 | PR-002B 
39 PP-018 10 CP-035PJCT-ND® 78 16 68 | PJ-035-SMT 49 — 1.0 | CP3-1002-ND@ 93 81 .62 | PP3-002C 
“| CP-035PUTR-ND@ 331.50/850 PJ-035-SMT 50 = 1.3 | CP3-1003-ND® 93 81 62 | PP3-002D 
CP-036APJCT-ND® 93 90 81 | PJ-036A-SMT 0.7x 
40 PP3-002A 20 CP-036APJTR-ND® 93.00/200 PJ-036A-SMT _ 2.35 Uo 90 a ON ee 
| CP-O36AHPJCT-ND® 99 96 -86 | PJ-O36AH-SMT 51 _ 17x CP-013-ND® 84 73 56 | PP-013 
CP-O36AHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-O36AH-SMT 4.0 : ; : 
CP-036BPJCT-ND® 93 90 81 | PJ-036B-SMT 17x 
PP3-0028 25 CP-036BPJTR-ND® 93.00/200 PJ-036B-SMT _ 4.75 CAG oi — 256 | PPO 
“| CP-O36BHPJCT-ND® 99 96 86 | PJ-036BH-SMT = 1.0x CP-015-ND@ 1.20 1.04 go | pp-015 
CP-O36BHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-036BH-SMT 52 5.5 3 : 
CP-037APJCT-ND® 93 90 81 | PJ-037A-SMT _— 1.4 | CP-026-ND@ 1.08 94 2 | PP-016 
40 een 99 | CP-O37APJTR-ND@ 93.00/200 PJ-037A-SMT _ 0.9 1CP-017-NDe 108 om 75-1 BEDI? 
| CP-O37AHPJCT-ND® 99 96 86 | PJ-037AH-SMT 1.1 | CP-119-ND@ 1.08 94 72 | PP-019 
CP-037AHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-037AH-SMT 54 PJ-035-SMT 1.1 | CP-018-ND@ 1.20 1.04 80 | PP-018 
CP-037BPJCT-ND® 93 90 -81 | PJ-037B-SMT 55 SP-2501 2.5 | CP1-2503A-NDt@ 40 35 .27 | SJ1-2503A 
CP-037BPJTR-ND® 93.00/200 PJ-037B-SMT CP1-2513SJCT-ND® 68 59 45 | SJ1-2513-SMT 
PPS-0028 |) 25 | cp-o37BHPICT-NDe 99 96 86 | ‘PJ-037BH-SMT SGA) __SP-2601 25 | cp1-2513SJTR-ND@ 337.50/1,000 $J1-2513-SMIT 
CP-037BHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-037BH-SMT CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 SJ-2513-SMT 
CP-038PJCT-ND® 90 87 78 | PJ-038-SMT 56B SP-2501 2.5 | CP1-2514SJCT-ND 69 60 AB | SJ1-2514-SMT 
4 PP-012 0.65 CP-038PJTR-ND® 540.00/1,200 PJ-038-SMT CP1-2514SJTR-ND 345.00/1,000 $J1-2514-SMT 
i CP-039PJCT-ND@ 90 87 -78 | PJ-039-SMT 56C SP-2501 05 CP1-2515SJCT-ND® Wal 62 47 | SJ1-2515-SMT 
CP-039PJTR-ND® 540.00/1,200 PJ-039-SMT ™ | CP1-2515SJTR-ND® 352.50/1,000 $J1-2515-SMT 
CP-040PJCT-ND@ 84 82 73 | PJ-040-SMT 57A SP-2501 05 CP-2523SJCT-ND® 86 Pe) 58 | SJ-2523-SMT 
42 PP-012 0.65 CP-040PJTR-ND® 504.00/1,200 PJ-040-SMT ™ | CP-2523SJTR-ND® 429.00/1,000 SJ-2523-SMT. 
. CP-041PJCT-ND® 84 82 73 | PJ-041-SMT CP-2524SJCT-ND® 90 18 60 | SJ-2524-SMT 
CP-041PUTR-ND® 504.00/1,200 PJ-041-SMT 57B| __‘SP-2601 25 | cp-2524SJTR-ND@ 448.50/1,000 SJ-2524-SMT 
CP-042PJCT-ND® 87 85 76 | PJ-042-SMT CP1-2533SJCT-ND® 69 61 47 | SJ1-2533-SMT 
43 PR-Ole 0.65 | cp-042PJTR-ND® 652.50/1,500 PJ-042-SMT 58 SP-2501 25 | cp1-2533SJTR-ND@ 346.50/1,000 $J1-2533-SMT 
44 PP-019 10 CP-043PJCT-ND® 87 85 76 | PJ-043-SMT 59 SP-2501 05 CP1-2534SJCT-ND® 14 64 AQ | SJ1-2534-SMT 
“| CP-043PJTR-ND@ 391.50/900 PJ-043-SMT ™ | CP1-2534SJTR-ND® 367.50/1,000 $J1-2534-SMT 
PP3-002A 2.1 | CP-102A-ND® 38 33 -26 | PJ-102A 60A SP-3501 3.5 | CP-3504-NDTt@ 2.06 1.79 1.38 | SJ-3504 
PP3-002B 2.5 | CP-102B-ND® 38 33 26 | PJ-102B 60B SP-3501 3.5 | CP-3505-NDt@ 2.10 1.83 1.41 | SJ-3505 
PP3-002A 2.1 | CP-102AH-ND® 42 37 .28 | PJ-102AH BIA SP-3501 35 CP1-3513-ND* 14 64 50 | SJ1-3513 
45 PP3-002B 2.5 | CP-102BH-ND® 42 .37 28 | PJ-102BH | CP1-3513N-NDt@ 53 AG 35 | SJ1-3513N 
PP3-002A 2.1 | CP-202A-ND® 38 33 26 | PJ-202A 61B SP-3501 35 CP1-3514-ND* 15 65 50 | SJ1-3514 
PP3-002B 2.5 | CP-202B-ND® 38 .33 26 | PJ-202B ™ | CP1-3514N-NDt@ 54 AT 236 | SJ1-3514N 
PP3-002A 2.1 | CP-202AH-ND® 42 .37 .28 | PJ-202AH 6IC SP-3501 35 CP1-3515-ND*@ 16 66 51 | SJ1-3515 
PP3-002B 2.5 _| CP-202BH-ND@ 42 .37 -28 | PJ-202BH | CP1-3515N-NDT}® 55: 48 .37_ | SJ1-3515N 
46 PP-015 1.1 | CP-019-ND@ 66 58 44 | PJ-019 62A SP-3501 35 CP1-3513SJCT-ND® 63 55 42 | SJ1-3513-SMT 
PP-016 1.45 | CP-025-ND@ 66 58 44 | PJ-025 “| CP1-3513SJTR-ND® 252.00/800 $J1-3513-SMT 
47 _ 2.1 | CP3-1000-ND@ 93 81 62 | PP3-002A 628 SP-3501 35 CP1-3514SJCT-ND® 65 56 43 | SJ1-3514-SMT 
2.5 | CP3-1001-ND@ 93 81 62 | PP3-002B ™“ | CP1-3514SJTR-ND® 258.00/800 $J1-3514-SMT 
* Threaded with nut +Non-threaded 0 Shielded version @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 457 
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Fig. 58 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 59 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 60 —- Right Angle PCB Mount Fig. 61 - Audio Jack, Stereo 
Jack, Stereo 
A 


re: 


Fig. 63 - Audio Jack, Stereo 


Fig. 73 - SMT Audio Jack 


Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
a6 P8501 3.5 | CP1-3515SJCT-ND® 66 58 44 | SJ1-3515-SMT 71g | _CA-2545 or 95 | OP-42515RS-ND 1.05 91 70 | SJ-42515RS 
| CP1-3515SJTR-ND® 264.00/800 $J1-3515-SMT CA-254S-M/M | CP1-42515RS-ND 74 64 A9_| SJ1-42515RS 
- Se oe cee - 7 a Seoue 7c Binet or 95 | OP-42515TS-ND 1.05 31 70 | SJ-42515TS 
: r q : -254S-M/M CP1-42515TS-ND 74 64 AQ_| SJ1-42515TS 
; CP1-3523N-NDT® a4 38 30 | SJ1-3523N CA-2545 or 
64A SP-3501 35 | cpi-3503NG-NDte “4 38 30 | $)1-3593NG TID] ca-osagemym | 25 | P1-42516-ND@ 76 66 51 | SJ1-42516 
648 SP-3501 3.5 |CP1-3624NG-NDT® 44 39 30) SJ1-3524NG zon | _CA-2545 or 95 | OP1-42514SJCT-ND® 80 70 54 | SJ1-42514-SMT 
~ | CP1-3524N-NDte Ad 39 30_| SJ1-3524N CA-254S-M/M | CP1-42514SJTR-ND® 400.50/1,000 $J1-42514-SMT 
64C SP-3501 35 |CP1-3525NG-ND® 45 39 30 | SJ1-3525NG CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 §J-42515RS-SMT 
CP1-3525N-ND@ AS 39 30_| SJ1-3525N gop | _CA:2548 or 95 | GP-42515RSSJ-ND 1.05 1 .70 | SJ-42515RS-SMT-1 
65A SP-3501 35 |CP-3523SJCT-ND® 87 76 58 | SJ-3523-SMT CA-254S-M/M | CP1-42515RSSJCT-ND 83 72 .55 | SJ1-42515RS-SMT 
CP-3523SJTR-ND® 433.50/1,000 SJ-3523-SMT CP1-42515RSSJTR-ND 412.50/1,000 $J1-42515RS-SMT 
65B SP-3501 35 |CP-s524SJCT-ND® 90 78 60 | SJ-3524-SMT CP-42515TSSJTR-ND 525.00/1,000 $J-425151S-SMT 
CP-3524SJTR-ND® 448.50/1,000 SJ-3524-SMT yog| _[A-254S or ng | CP-42515TSSU-ND 1.05 1 70 | SJ-42515TS-SMT-1 
CP1-3533-ND@ 73 69 53. | SJ1-3533 CA-254S-M/M | CP1-42515TSSJCT-ND 83 72 55 | SJ1-42515TS-SMT 
66A SP-3501 35 |CP1-3533N-ND@ 60 53 A1 | SJ1-3533N CP1-42515TSSJTR-ND 412.50/1,000 $J1-42515TS-SMT 
CP1-3533NG-NDt} 59 52 40 | SJ1-3533NG 
GO eeeReA Ds 3 ‘ay eA SeaaNG zap | __GA-2545 or 95 | OP1-42516SJCT-ND® 85 74 ‘57 | SJ1-42516-SMT 
eee annin t > ar TT SBN CA-254S-M/M | CP1-42516SJTR-ND@ 424.50/1,000 $J1-42516-SMT 
66B SP-3501 35 STDS ; : y je CA-254CS or CP-42526SJCT-ND 1.08 94 72 | SJ-42526-SMT 
GRICSSSENGEND TS: 6 3 _.41_| $J1-3534NG 73 | ca-25acs-mm_| 2° | cp-42526sJTR-ND 648.00/1,200 §J-42526-SMT 
CP-3534NS-NDTO 1.12 97 75 | SJ-3534NS ee a = OO, peacoat 
66C SP-3501 35 | cpt-asg4Ns-NDtO 78 re 52. | Su1-3534NS 7an| _CA-2548 or 95 | OP1-42534SJCT-ND® 86 75 57 | SJ1-42534-SMT 
GEIESceNTe 30 ea 54-1 ST1-3535 CA-254S-M/M | CP1-42534SJTR-ND® 427.50/1,000 $J1-42534-SMT 
M CP1-3535N-NDt® 63 55 42 | SJ1-3535N 74p | _CA-2546 or 2.5 | CP1-42535RSSJCT-ND 88 77 59 | SJ1-42535RS-SMT 
66D) -SPa501 35 | ¢p1-3535NG-NDT® ‘625442. | §1-3535NG eS MM 
CP1-3535NS-NDt© 30 69 53 | Si1-3535NS CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 $J-425351S-SMT 
BTA P3501 35 | cP-351133-NDe T6748 12) SID-3511-33 zag | _.CA-2548 or 5 | CP-42535TSSU-ND 1171.02 .78 | SJ-42535TS-SMT-1 
: : 5 SE CA-254S-M/M CP1-42535TSSJCT-ND 88 77 59 | SJ1-42535TS-SMT 
67B SP-3501 3.5 | CP-351145-ND® 1581.37 (1.05 | SJD-3511-45 
CP-351033-NDe VT! “96 1 S1D-3510-33 CP1-42535TSSJTR-ND 439.50/1,000 $J1-42535TS-SMT 
ner| sever _| 28 lensing is ip {soso | 1) casga [a [a em | ST 
CP-351045-ND® 149-129 ~—«-1.00 | SJD-3510-45 CA-254S-M/M : z < : : : ae 
68B SP-3501 35 | ¢p.351945-NDe 132 158 429 | SyD-3512-45 — CP1-42536SJTR-ND® 450.00/1,000 $J1-42536-SMT 
CP1-3543-ND*@ 7.00 87 67 | SJ1-3543 "3545 or : , 
69A SP-3501 35 [pene eee a oT ae 75 | ca-3sas-mm_| 35. | OP-43502PM-ND® 369 3.20 2.46 | SJ-43502PM 
CP1-3544-ND*@ 100.8767 | 81-3544 mea} CA-354S or | 3.5 | cp.43514-ND@ 90 78 60 | Su-a3514 
69B SP-3501 3.5 | CP-3544N-NDt 97 84 65 | SJ-3544N CA-354S-M/M 
CP1-3544N-NDt® 827255 | S1-3544N 768) ch354S or | 3.5 | cp-43515TS-ND@ 93 81 62 | SJ-43515TS 
69C SP-3501 3.5_|CP1-3545N-NDT© 83 72 56 | $J1-3545N CA-354S-M/M : : , : 
70A SP-3501 3.5 [CP1-3553NG-NDTt} 50 A4 34_| SJ1-3553NG 77a| _CA-3548 or 3.5 | CP-43514SJCT-ND@ 69 60 46 | SJ-43514-SMT 
708 $P-3501 35 CP-3554NG-NDT 94 82 63 | SJ-3554NG CA-354S-M/M “| CP-43514SJTR-ND® 345.00/1,000 SJ-43514-SMT 
> | CP1-3554NG-NDt} 52 A5 35_|_SJ1-3554NG 773 | _CA-3545 or 35 | CP-43515RSSJCT-ND® 7 62 47 | SJ-43515RS-SMT 
70C SP-3501 3.5 _|CP1-3555NG-NDte 53 AG 36_| SU1-3555NG CA-354S-M/M | CP-43515RSSJTR-ND® 352.50/1,000 $J-43515RS-SMT. 
CA-2545 or CA-3548 or CP-43515TSSJCT-ND® a 62 47 | SJ-43515TS-SMT 
TIA) ca-254s-mm_ | 25 |CP1-42514-ND A 2 4B | Sii-425t4 710) ca-364s-mm | °° | cp-43515TSSJTR-ND® 352.50/1,000 §J-43515TS-SMT 
* Threaded with nut +Non-threaded 0 Shielded version ROHS Compliant (Continued) 
Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
458 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 76 —- Audio Jack Fig. 77 - SMT Audio Jack Fig. 78 - Audio Jack 
A 


Fig. 80 - 3.5mm Male Stereo Plug Fig. 83 — Panel Mount Power Jack w/ Fig. 84 - Panel Mount Power 
Solder Lug Pins 


Fig. 85 —- Panel Mount Power Jack Fig. 86 — Panel Mount Power Jack Fig. 87 —- Low Profile, Off Center Style 
with Tabs with Nuts Power Jack 


Fig. 90 - Vertical Mount Power Jack Fig. 91 - Open Frame Power Fig. 93 - Vertical Mount Power Jack w/ | Fig.94 - Vertical Mount Power 
with Kinked Pins Jack Snap In Case Tabs Jack 


1 


CT 
A 


Fig. 98 — Panel Mount Power Jack 


Fig. 104 - Vertical Mount Power Jack 
with Kinked Pins 


Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
7D CA-354S or 35 CP-43516SJCT-ND 2 63 48 | SJ-43516-SMT PP3-002A 2.0 | CP-032A-ND@ 42 af .29 | PJ-032A 
CA-354S-M/M | CP-43516SJTR-ND 360.00/1,000 SJ-43516-SMT 92 PP3-002B 2.5 | CP-032B-ND® A2 37 .29 | PJ-032B 
CA-356CS or PP3-002A 2.0 | CP-032AH-ND® AT AL .32 | PJ-032AH 
78 |_ca-a56cs-wm | 35 | CP-63516-ND@ Feb) AHO __ BP {Sees PP3-002B | 2.5 | CP-032BH-ND@ ‘443829 | PU-032BH 
79 = 2.5 | CP-2501SP-ND® 96 84 64 | SP-2501 93 PP3-002A 2.0 | CP-033A-ND® 68 59 46 | PJ-033A 
80 = 3.5 | CP-3502-ND@ 1.04 90 70 | SP-3501 PP3-002B 2.5 | CP-033B-ND@ 68 59 46 | PJ-033B 
81 = 2.5 | CP-2520-ND@ 1.29 1.12 86 | MR-2501 94 PP3-002A 2.0 | CP-034A-ND® 62 54 41 | PJ-034A 
3.5 | CP-3506-ND@ 1.29 1.12 86 | MR-3501 PP3-002B 2.5 | CP-034B-ND@ 62 54 41_| PJ-034B 
92 = 2.5 | CP-2521-ND@ 1.92 1.67 1.28 | SR-2501 PP3-002C 1.0 | CP-035C-ND® Al 36 .28 | PJ-035C 
3.5 | CP-3507-ND@ 1.92 1.67 1.28 | SR-3501 PP3-002D 1.3 | CP-035D-ND@ AM 36 .28 | PJ-035D 
83 PP3-002A 2.0 | CP-008A-ND® 53 AT .36 | PJ-008A PP3-002C 1.0 | CP-035CH-ND® A6 40 .31 | PJ-035CH 
PP3-002B 2.5 | CP-008B-ND® 53 AT 36 | PJ-008B 95 PP3-002D 1.3 | CP-035DH-ND® 46 40 .31_| PJ-035DH 
PP3-002A 2.0 | CP-009A-ND® A4 38 .29 | PJ-O09A PP3-002C 1.0 | CP-017C-ND@ A 36 .28 | PJ-0170 
84 PP3-002B 2.5 | CP-009B-ND® A4 38 .29 | PJ-009B PP3-002D 1.3 | CP-017D-ND® Al 36 .28 | PJ-017D 
PP3-002A 2.0 | CP-009AH-ND® A8 42 .32 | PJ-OO9AH PP3-002C 1.0 | CP-017CH-ND® 46 40 31 | PJ-017CH 
PP3-002B 2.5 | CP-009BH-ND® 48 42 .32_| PJ-009BH PP3-002D 1.3_| CP-017DH-ND@ AG 40 .31_| PJ-017DH 
PP3-002A 2.0 | CP-010A-ND® 43 38 29 | PJ-O10A PP3-002C 1.0 | CP-036C-ND® er) 3 33 | PJ-036C 
85 PP3-002B 2.5 | CP-010B-ND® 43 38 29 | PJ-010B 96 PP3-002D 1.3 | CP-036D-ND® A9 43 .33 | PJ-036D 
PP3-002A 2.0 | CP-010AH-ND® AZ 42 .32 | PJ-O10AH PP3-002C 1.0 | CP-036CH-ND® 53 AT .36 | PJ-O36CH 
PP3-002B 2.5 | CP-010BH-ND® AZ 42 .32_| PJ-010BH PP3-002D 1.3 | CP-036DH-ND® 53 AT .36_| PJ-036DH 
86 PP3-002A 2.0 | CP-011A-ND*@ 1.49 1.30 1.00 | PJ-O11A PP3-002A 2.0 | CP-037A-ND® AT At 32 | PJ-037A 
PP3-002B 2.5 | CP-011B-ND*# 1.54 1.34 1.03 | PJ-011B 97 PP3-002B 2.5 | CP-037B-ND® AT AL .32 | PJ-037B 
87 PP3-002A 2.0 | CP-012A-ND® 96 84 64 | PJ-012A PP3-002A 2.0 | CP-037AH-ND® $2 45 .35 | PJ-037AH 
PP3-002B 2.5 | CP-012B-ND@ 96 84 64 | PJ-012B PP3-002B 2.5 | CP-037BH-ND® $2 A5 .35 | PJ-037BH 
PP3-002C 1.0 | CP-013C-ND® AG 40 31 | PJ-013C PP3-002A 2.0 | CP-038A-ND@ 7 AL 32 | PJ-038A 
PP3-002D 1.3 | CP-013D-ND@ A6 40 .31_ | PJ-013D 98 PP3-002B 2.5 | CP-038B-ND® AT A 32 | PJ-038B 
PP-013 1.65 CP-018PJ-ND® A7 42 32 | PJ-018 PP3-002A 2.0 | CP-038AH-ND® 52 45 .35 | PJ-038AH 
88 @ CP-018H-ND® 52 A5 .35 | PJ-018H PP3-002B 2.5 | CP-038BH-ND® 52 45 .35 | PJ-038BH 
PP3-002C 1.0 | CP-031C-ND® A6 40 31 | PJ-031C PP3-002A 2.0 | CP-039A-ND® AT AL 32 | PJ-039A 
PP3-002D 1.3 | CP-031D-ND® AG 40 31 | PJ-031D 99 PP3-002B 2.5 | CP-039B-ND@ AT AL .32 | PJ-039B 
PP3-002C 1.0 | CP-031CH-ND@ 50 A4 .34 | PJ-031CH PP3-002A 2.0 | CP-039AH-ND® 52 A5 .35 | PJ-039AH 
PP3-002D 1.3 | CP-031DH-ND® 50 44 34 | PJ-031DH PP3-002B 2.5 | CP-039BH-ND® 52 45 .35 | PJ-039BH 
89 PP3-002A 2.0 | CP-026A-ND® 53 AT .36 | PJ-026A PP3-002C 1.0 | CP-040C-ND® 9 A3 33 | PJ-040C 
PP3-002B 2.5 | CP-026B-ND@ 53 47 36 | PJ-026B 100 PP3-002D 1.3 | CP-040D-ND@ AQ AB 33 | PJ-040D 
PP3-002A 2.0 | CP-028A-ND® AG 40 31 | PJ-028A PP3-002C 1.0 | CP-040CH-ND® 53 AT .36 | PJ-040CH 
90 PP3-002B 2.5 | CP-028B-ND@ AG 40 31 | PJ-028B PP3-002D 1.3 | CP-040DH-ND@ 53 AT .36_| PJ-040DH 
PP3-002A 2.0 | CP-028AH-ND® 51 44 .34 | PJ-028AH PP-014 165 CP-041-ND@ 58 51 39 | PJ-041 
PP3-002B 2.5 _| CP-028BH-ND® 51 A4 34 | PJ-028BH 401 : CP-041H-ND® 63 55 42 | PJ-041H 
PP3-002C 1.0 | CP-029C-ND® AG 40 31 | PJ-029C PP-014 165 CP-042-ND@ 58 51 39 | PJ-042 
PP3-002D 1.3 | CP-029D-ND® 6 40 -31 | PJ-029D c CP-042H-ND® 63 55 42 | PJ-042H 
PP3-002C 1.0 | CP-029CH-ND@ 50 44 .34 | PJ-029CH 102 PP-013 1.65 CP-043-ND® A3 38 .29 | PJ-043 
91 PP3-002D 1.3 | CP-029DH-ND® 50 44 34 | PJ-029DH : CP-043H-ND® AT 42 .32_ | PJ-043H 
PP3-002C 1.0 | CP-030C-ND@ AG 40 -31 | PJ-030C 403 PP-013 165 CP-045-ND® 62 54 42 | PJ-045 
PP3-002D 1.3 | CP-030D-ND® AG 40 -31 | PJ-030D 7 : CP-045H-ND® 67 58 45 | PJ-045H 
PP3-002C 1.0 | CP-O30CH-ND@ 50 A4 .34 | PJ-030CH CP-046-ND@ 53 46 36 | PJ-046 
PP3-002D 1.3. | CP-030DH-ND 50 Ad 34 | PJ-030DH 104 PP-O14 1.65 | cp.46H-ND® 57 ‘50 39 | Pu-O4GH 
* Threaded with nut +Non-threaded 0 Shielded version RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 459 
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Fig. 105 —- Power Jack with Shield Fig. 106 - Power Jack with Kinked Fig.107 — Vertical Mount Power Jack Fig. 108 —- Power Jack with Pick-n- 
without Switch Place Top 


Fig. 113 - Power Jack with 3 Fig. 114 - Power Jack with Pick-n- 
Conductors Place Top 


Fig. 116 — Locking Type Power Jack w/ | Fig. 117- Stereo Audio Cables 


Tapered Pins A Male to Stripped —— B_ Male to 


and Tinned ( Male 


Mates ia. | Digi-Key CUI Inc. ia. | Digi-Key CUI Inc. 
With Part No. Part No. ig. With Part No. Part No. 
PP3-002A 2.0 | CP-047A-ND® 65 57 44 | PU-O47A PP3-002C 1.0 | CP-055C-ND@ A4 39 30 | PJ-055C 
105 Se lean oa SU arRg i a “ aes PP3-002D 1.3 | CP-055D-ND® A4 39 30_| PJ-055D 
i d : H : : : i PP3-002A 2.0 | CP-044A-ND@ 42 37 29 | PJ-044A 
PP3-002B 2.5 | CP-047BH-ND® 69 61 47_|_PJ-047BH 112 varie ‘ 
PP3-002B 2.5 | CP-044B-ND@ 42 37 .29 | Pu-044B 
106 |CA-2224 Cable Assy.| 3.0 [CP-048H-ND@ 71 62 48 | PJ-048H 
PP3-002A 2.0 | CP-044AH-ND® AT A .82 | PJ-044AH 
107 PP-014 1.65 | CP-049-ND@ 60 52 40_[ PJ-049 
PP3-002B 2.5 | CP-044BH-ND® AT A .32_| PJ-044BH 
PP3-002A 2.0 | CP-050A-ND® 56 49 38 | PJ-050A 
tog} PP3-002B | 2.5 | GP-050B-ND@ 56 4938 | PU-050B is PP-O19: 1.0 GROSGsNDS 68 5946 | Pu-056 
PP3-002A 2.0 | CP-050AH-ND® 61 58 41 | PJ-O50AH PP3-002A 2.0 | CP-057A-ND® 65 57 A4 | PJ-057A 
PP3-002B 2.5 | CP-050BH-ND@ 61 53 41_| PJ-050BH 114 PP3-002B 2.5 | CP-057B-ND@ 65 57 A4 | PJ-057B 
PP3-002A 2.0 | CP-051A-ND® 65 57 44 | PIO51A PP3-002A 2.0 | CP-057AH-ND@ 70 61 A7 | PJ-057AH 
400 PP3-002B 2.5 | CP-051B-ND@ 65 57 44 | PJ-051B PP3-002B 2.5 | CP-057BH-ND® 70 61 A7_|_PJ-057BH 
PP3-002A 2.0 | CP-051AH-ND® 69 61 A7 | PJ-051AH CA-2222 Cable Assy.| 2.0 | CP-058A-ND@ 52 46 35 | PJ-058A 
cee a oe & a a Cae 415 |A-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-058B-ND® 52 46 35 | Pu-058B 
110 pea -0000 is leeineanines 6 e4 yt pasar CA-2222 Cable Assy.| 2.0 | CP-058AH-ND@ 60 52 40 | Pu-058AH 
CA-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-058BH-ND@ 60 52 40_|_Pu-058BH 
PP3-002C 1.0 | CP-053C-ND@ 66 58 44] PJ-053C 
PP3-002D 13 |CP-053D-NDe ‘66 58 “4a | PN-053D CA-2222 Cable Assy.| 2.0 | CP-059A-ND® 52 46 .35 | PU-059A 
11 PP3-0020 140 |CP-053CH-ND@ 74 ‘62 ‘a7_| PJ-053CH 116 |C4-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-059B-ND@ 54 7 .36 | Pu-059B 
PP3-002D 1.3 |CP-053DH-ND} Wal 62 ‘47 | PJ-053DH CA-2222 Cable Assy.) 2.0 | CP-O59AH-ND@ 60 52 40 | PJ-O59AH 
PP-013, 1.65 | CP-054-ND@ 72 63 “48 | PJ-054 CA-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-059BH-ND@ 60 52 40 | PJ-059BH 
Diameter Length Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) Meters Part No. 1 10 100 Part No. Mating Jacks 
Cable Assembly 4 Conductor 
25 CP-254CS-ND 5.34 4.63 3.56 CA-254CS $J-4252X-SMT 
117A 25 1.83 CP-254S-ND® 5.19 4.50 3.46 CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
3.5 CP-354S-ND® 6.09 5.28 4.06 CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
25 CP-254CS-M/M-ND 6.27 5.44 418 CA-254CS-M/M $J-4252X-SMT 
117B 25 1.83 CP-254S-M/M-ND® 6.09 5.28 4.06 CA-254S-M/M SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
3.5 CP-354S-M/M-ND® 6.66 5.78 4.44 CA-354S-M/M $J-4351X, SJ-43502PM 
Cable Assembly 6 Conductor 
TI7A a 423 CP-356CS-ND 8.52 7.39 5.68 CA-356CS $J-63516 
117B } : CP-356CS-M/M-ND@ 12.57 10.90 8.38 CA-356CS-M/M SJ-63516 
* Threaded with nut + Non-threaded 0 Shielded version RoHS Compliant 
Single Ended Power Cables Single Ended Audio Cables 


Dimensions (mm) | Wire} Digi-Key Price Each CUI Inc. Dim. (mm) | Wire | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.[ A [B_| C_| Awg| Part No. 110 100 |Part No. Fig.| A | B | Awg | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
07 [235 | 95 | 24 [CP-2192-ND 1.98 1.72 1.32 |CA-2192 . 
09} 32 | 90 | 24 | cp-2221-ND 3.87 3.36 2.58 |CA-2221 Mono Plug ~ Straight 
1.35] 3.5 | 9.5 | 24 | CP-2193-ND 1.80 1.56 1.20 }CA-2193 25 111.5] 24 |CP-2201-ND 2.61 2.27 1.74 | CA-2201 
17] 4.0 | 10.0) 24 | CP-2194-ND 1.86 1.62 1.24 |CA-2194 1 
1.7 | 4.75 | 9.5 | 24 | CP-2195-ND 1.86 1.62 1.24 |CA-2195 3.5 | 13 | 24 | CP-2205-ND 264 2.29 1.76 | CA-2205 
21) 55 [12.0] 18 | CP-2187-ND 291 2.53 1.94 |CA-2187 ; 
1] 94) 55 | 120] 18 | cp-2222-no* 3.99 3.46 266 |CA-2222 Stereo Plug Straight 
21] 55 |120| 24 |cP-2185-ND 174 151 1.16 |CA-2185 , | 25] 11 | 24 | cp-2203-nn 264 2.29 1.76 | cA-2203 
25 | 55 |120| 18 |cP-2186-ND 291 253 194 |CA-2186 
25 | 5.5 |120| 18 | CP-2223-ND* 3.99 3.46 2.66 |CA-2223 3.5 | 13 | 24 | CP-2207-ND_ 2.70 2.34 1.80 | CA-2207 
25} 5.5 | 12.0} 24 | CP-2184-ND 74 151 1.16 |CA-2184 Mono Plug - Right Angle 
3.0 | 65 |120| 18 | cP-2224-ND 3.81 3.31 254 |CA-2224 
O07 [2.35 [11.0 | 24 | CP-2196-ND 1.92 1.67 1.28 |CA-2196 Y, Meters (6 Ft.) 9 | 25 [115] 24 | CP-2202-ND 261 2.27 1.74 | CA-2202 
135| 35 | 10.0] 24 |cP-2197-ND 1.80 1.56 1.20 |CA-2197 NS er j 
17] 40 | 95 | 24 | CP-2198-ND 1.86 1.62 1.24 |CA-2198 : 35 145) (24 ARRON) 2.64 2.20) 1.76 | GA2208 
> | 17 | 4.75 | 95 | 24 | cP-2199-ND 1.86 1.62 1.24 |CA-2199 Stereo Plug - Right Angle 
21 | 55 |120| 24 | cP-2189-ND 174 1.51 1.16 |CA-2189 
21) 55 | 10.0} 18 |CP-2191-ND 291 253 1.94 |CA-2191 | 25] 11 | 24 |CP-2204-ND 2.64 2.29 1.76 | CA-2204 
25 | 55 |120| 24 | cP-2188-ND 174 151 1.16 |CA-2188 
25 | 55 [10.0] 18 | cP-2200-ND 291 253 1.94 |CA-2200| Twist Look 3.5 | 14 | 24 (eeeOe) 2.70 2.84 1.80 | GA-2208 
Diameter (mm) Length (E)| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. A B Cc D Meters Part No. 1 10 100 Part No. 
135 | 3.50 1.35 3.50 ‘915 | CP-2217-ND 267 232 1.78 | CA-2217 
210 | 550 | 210 | 550 ‘915 | CP-2216-ND 3.06 266 2.04 | CA-2216 
; |-250 | 550 | 250 | 5.50 ‘915 | CP-2215-ND 3.06 266 2.04 | CA-2215 
135 | 3.50 1.35 3.50 | 1.830 | CP-2211-ND 291 253 1.94 | CA-2211 
Length of Gable: € Length of Cable: € 210 | 550 | 210 | 550 | 1830 | cP-2210-ND 3.84 333 256 | CA-2210 
250 | 550 | 250 | 550 | 1830 | CP-2209-ND 3.84333 2.56 | CA-2209 
135 | 3.50 1.35 3.50 ‘915 | CP-2220-ND 267 232 1.78 | CA-2220 
210 | 550 | 210 | 550 ‘915 | CP-2219-ND 3.06 266 2.04 | CA-2219 
» | 250 | 550 | 250 | 5.50 915 | CP-2218-ND 3.06 2.66 2.04 | CA-2218 
135 | 3.50 1.35 5.50 | 1.830 | CP-2214-ND 291 253 1.94 | CA-2214 
210 | 550 | 210 | 550 | 1830 | cP-2213-ND 3.84 333 256 | CA-2213 
250 | 550 | 250 | 550 | 1830 | CP-2212-ND 3.84 333 256 | CA-2212 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Color Part No. 1 10 100] Part No. Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. 
Black CP-1400-ND® 66 58 44 | RCJ-011 Black CP-1424-ND® 90 .78 .60 | RGJ-051 Black CP-1447-ND@ 1.20 1.04 .80 | RCP-011 
hie ee - . 7‘ fate Red cP-1425-ND@ 90 78 60 | RCJ-052 Red CP-1448-ND® 1.20 1.04 80 | RCP-012 

ite a | A : E a ; ‘i 
1] Yellow |CP-1403-ND@ 66.58.44 | RCJ-O14 White -/OP-1426-ND@ = 90.78.60 | RCJ-053 12| ‘White ieee 20 7-04 80) RoP-013 
Blue CP-1404-ND® 66 58 .44 | RCJ-015 5 Yellow CP-1427-ND@ 90 .78 .60 | RCJ-054 Yellow CP-1450-ND@ 1.21 1.05 .81 | RCP-014 
Green CP-1405-ND® 66 58 44 | RCJ-016 Blue CP-1428-ND@ 90 .78 .60 | RCJ-055 Blue CP-1451-ND® 1.20 1.04.80 | RCP-015 
Orange CP-1466-ND® 66.58.44 | RCJ-017 Green CP-1429-ND® 90 .78 .60| RCJ-056 Green CP-1452-ND@ 1.20 1.04 .80 | RCP-016 
ao ae - . bai Orange CP-1470-ND@ 90 .78 .60 | RCJ-057 Black CP-1453-ND@ 1.25 1.09 .84 | RCP-021 
e - =I a K a a 
White CP-1408-ND® 79 69 53 | RCJ-023 Red/Black | CP-1430-ND® 1.23 1.07.82 | RCJ-2121 Red CP-1454-ND® = 1.26 1.10.84 | RCP-022 

2 Yellow CP-1409-ND® 79 .69 .53 | RCJ-024 6 | White/Yellow |CP-1431-ND@ 1.23 1.07 .82 | RCJ-2134 13 White CP-1455-ND® 1.26 1.10 .84 | RCP-023 
Blue CP-1410-ND@® 79 69 53 | RCJ-025 Red/White |CP-1432-ND@ 1.23 1.07 _.82 | RCJ-2123 Yellow CP-1456-ND® 1.25 1.09.84 | RCP-024 
Green CP-1411-ND® 78 68 .52 | RCJ-026 Red/Black  |cp-1439-ND@ 1.17 1.02 78 | RCs-2221 Blue CP-1457-ND® 1.26 1.10 .84 | RCP-025 
Orange CP-1467-ND@® 79 69 .53 | RCJ-027 : Green CP-1458-ND@® 126 110 .84|RCP-026 

7 | White/Yellow |CP-1434-ND@ 1.17 1.02 78 | RCJ-2234 sol 
Black eee cf 21 70) RGI-031 i Black CP-1459-1-ND@# 72 63 56 | RCJ-011-SMT 
Red CP-1413-ND® 104 91 70 | RCJ-032 Red/White |CP-1435-ND@ 1.18 1.03 .79 | RCJ-2223 72 63. 
White CP-1414-ND@ 1.04 91 .70 | RCJ-033 Red/Black  |CP-1436-ND 2.01 1.75 1.34 | RCJ-412211 Black CSS e NDOT § — 120.00/250 | RCJ-011-SMT 

3 Yellow CP-1415-ND® 1.04 91.70 | RCJ-034 8 | White/Vellow |cP-1437-ND® 2.01 1.75 1.34 | RCJ-413344 Red Craecumauoiy 72 63.56 | RCU-012-SMT 
Blue CP-1416-ND® 1.05 91  .70 | RCJ-035 Red/White |CP-1438-ND@ 2.01 1.75 1.94 | RCJ-412233 Red CP-1460-2-NDt 120.00/250 | RCJ-012-SMT 
Green CP-1417-ND@ 1.05 91.70 | RCJ-036 White CP-1461-1-ND$ 72 63 .56 | RCJ-013-SMT 

-1468- e Red/Black  |CP-1439-ND@ 2.52 2.19 1.68 | RCJ-61212121| | 14 : 
Orange Ceaee Remy 05 91.70 | RCJ-037 9 White CP-1461-2-NDt 120.00/250 | RCU-013-SMT 
Black CP-1418-ND@ 1.23 1.07 .82 | RCJ-041 White/Yellow |CP-1440-ND®@ 2.52 2.19 1.68 | RCJ-61343434 Yellow CP-1462-1-ND@# 72 63.56 | RCJ-014-SMT 
Red CP-1419-ND® 1.23 1.07.82 | RCJ-042 Red/White/Yellow |CP-1443-ND§ 1.51 1.31. 1.01 | RCJ-31234 ¥ emanate 
White CP-1420-ND® 123 107 82 | RCJ-043 : ellow CP-1462-2-ND@t — 120.00/250 | RCJ-014-SMT 
10 | Red/White/Yellow )CP-1464-ND 2.07 1.80 1.38 | RCJ-33234 

4 Yellow CP-1421-ND® 1.22 1.06 .82 | RCJ-044 Rec/Green/Bue (PERERA © 07 4.80 4.38 | RCu-3328 Orange CP-1463-1-ND$ 72.63.56 | RCJ-017-SMT 
Blue CP-1422-ND® 1.23 1.07.82 | RCJ-045 ed/Green/Blue | CPsIAGoND@I)2.07 1.80 1. 33265 Orange CP-1463-2-NDt 120.00/250 | RCJ-017-SMT 
Green CP-1423-ND@ 1.23 1.07  .82 | RCJ-046 Red/White/Yellow |CP-1445-ND@ 2.02 1.75 1.35 | RCJ-32234 

"1 @ RoHS Compliant —§ Not Recommended for New Design 
Orange CP-1469-ND@ 1.23 1.07  .82 | RCJ-047 Red/Green/Blue |CP-1446-ND@ 2.02 1.75 1.35 | RCJ-32265 $Cut Tape + Tape and Reel 
Oo . F . 
FAG = Edgecard Connectors ; 8 
cc t es te! | r— Series: 306... 

MATERIALS: ¢ Insulator: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0 (Series 322: Grey Polycarbonate) l Q| Na ease esses etie see gecley y Betas ao 

© Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or Phosphor Bronze * Contact Plating: Gold on Mating —! EERE EE EEE ft Sale 305, 307. 346, 357 

Area, Tin on the Contact Tails, Nickel Underplate * Colors: Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are . 3.45 Wi L_ Series: 345, 305° é 1524 

green; Series 357 and 395 are black. Series: 341 EDs F 

MECHANICAL: » P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070" (1.78mm) thick Pleas aH ane, 307, 322, 346, 357. ie ; 

ELECTRICAL: « Insulation Resistance: 5000MO at 500VDC « Dielectric Withstanding Voltage: Series 341, NOTE: a 6.35, a ale 

345, 395: 1200VAC RMS at sea level; Series 305, 306, 322, 357: 1800VAC RMS at sea level; Series 346: Seri 5341: 10.16 for 28/56 pin & f id 

1500VAC RMS at sea level * Current Rating: Series 305, 306, 307, 322, 357: 5 Amperes: Series 345, 346, Se ie S7aam eda ain &up up: aan ‘ 

: i i : ‘ » 12. 5 f Sniee 

341, 395: 3 Amperes Contact Resistance: 10mQ, maximum Series 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up Solder Eyelet ‘older Tail 

ENVIRONMENTAL: « Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 

Dimensions (mm) Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts A+.38 B+.20 C +.38 D215 E251 Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Solder Eyelet — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 

«100” (2.54mm) Contact Centers 

20 47.63 40.01 32.29 27.94 5.59 £DC341200-ND 13.55 120.18 961.40 4370.00 341-020-500-202 
Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 

«100” (2.54mm) Contact Centers 
12 37.47 29.85 22.23 17.78 3.18 EDC341120-NDt 7.75 68.75 550.00 2500.00 341-012-520-201 
12 37.47 29.85 22.23 17.78 3.18 £DC341122-ND 7.75 68.75 550.00 2500.00 341-012-520-202 
20 47.63 40.01 32.29 27.94 3.18 £DC341202-ND 4.25 37.68 301.40 1370.00 341-020-520-202 
30 60.33 52.71 45.09 40.64 3.18 £DC341302-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 341-030-520-202 
40 73.03 65.41 57.79 53.34 3.18 £DC341402-ND 5.18 45.93 367.40 1670.00 341-040-520-202 
50 85.73 78.11 70.49 66.04 3.18 £DC341502-ND 5.67 50.33 402.60 1830.00 341-050-520-202 

Solder Eyelet — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 

«156” (3.96mm) Contact Centers 
48 118.11 110.24 102.97 99.26 7.16 EDC305480-ND 11.01 97.63 781.00 3550.00 305-048-500-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 7.16 EDC305560-ND 11.90 105.60 844.80 3840.00 305-056-500-202 

Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 

«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC305122-ND 3.10 27.50 220.00 1000.00 305-012-520-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 £DC305202-ND 3.66 32.45 259.60 1180.00 305-020-520-202 


+ 4-40 Thread 


t No Mounting Lugs 


§ Floating Eyelets 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HAZ Edgecard Connectors (cont) 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts A+.38 B+.20 C +.38 D+.15 E+.51 Part No. 1 10 100 500 Part No. 
24 70.56 62.69 55.42 $1.71 5.41 EDC305242-ND 4.19 37.13 297.00 1350.00 305-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC305302-ND 4.53 40.15 321.20 1460.00 305-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC305362-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 305-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC305442-ND 5.92 52.53 420.20 1910.00 305-044-520-202 


Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«100” (2.54mm) Contact Centers 


20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.45 EDC345200-NDt 6.79 60.23 481.80 2190.00 345-020-520-201 
20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.45 EDC395202-ND 2.64 23.38 187.00 850.00 395-020-520-202 
26 54.23 47.63 39.62 35.56 4.45 EDC395262-ND 3.16 28.05 224.40 1020.00 395-026-520-202 
30 59.31 52.71 44.70 40.64 4.45 EDC395302-ND 3.35 29.70 237.60 1080.00 395-030-520-202 
36 66.93 60.33 52.32 48.26 4.45 EDC345362-NDt 8.25 73.15 585.20 2660.00 345-036-520-201 
36 66.93 60.33 52.32 48.26 4.45 EDC395362-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 395-036-520-202 
40 72.01 65.41 57.40 53.34 4.45 EDC395402-ND 3.72 33.00 264.00 1200.00 395-040-520-202 
44 77.09 70.49 62.48 58.42 4.45 EDC395442-ND 3.91 34.65 277.20 1260.00 395-044-520-202 
50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.45 EDC395500-NDt 9.77 86.63 693.00 3150.00 395-050-520-201 
50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.45 EDC395502-ND 4.46 39.60 316.80 1440.00 395-050-520-202 
56 92.33 85.73 77.72 73.66 4.45 EDC395562-ND 4.62 40.98 327.80 1490.00 395-056-520-202 
60 97.41 90.81 82.80 78.74 4.45 EDC345600-NDt 10.57 93.78 750.20 3410.00 345-060-520-201 
60 97.41 90.81 82.80 78.74 4.45 EDC395602-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 395-060-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.45 EDC395622-ND 5.18 45.93 367.40 1670.00 395-062-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.45 EDC395062-ND§ 2.26 20.08 160.60 730.00 395-062-520-350 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC357202-ND 3.35 29.70 237.60 1080.00 357-020-520-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 EDC357242-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 357-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC357302-ND 3.57 31.63 253.00 1150.00 357-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC357362-ND 4.06 36.03 288.20 1310.00 357-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC357442-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 357-044-520-202 
44 123.83 102.36 91.89 83.21 5.41 EDC322442-ND$ 29.88 265.10 2120.80 9640.00 322-044-520-258 


Solder Tail — .250” (6.35mm) Row-to-Row Spacing 
+125” (3.18mm) Contact Centers 


44 90.42 83.69 77.09 73.03 4.45 EDC346442-ND 4.06 36.03 288.20 1310.00 346-044-520-202 
56 109.47 102.74 96.14 92.08 4.45 EDC346562-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 346-056-520-202 
72 134.87 128.14 121.54 117.48 4.45 EDC346722-ND 5.70 50.60 404.80 1840.00 346-072-520-202 
100 179.32 172.59 165.99 161.93 4.45 EDC346102-ND 8.25 73.15 585.20 2660.00 346-100-520-202 
Solder Tail — Center Spacing (Single Row) 

«156” (3.96mm) Contact Centers 
10 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC306102-ND 3.78 33.55 268.40 1220.00 306-010-520-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC306152-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 306-015-520-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC306182-ND 5.77 51.15 409.20 1860.00 306-018-520-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC306222-ND 7.01 62.15 497.20 2260.00 306-022-520-102 

Solder Eyelets — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 

«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC305120-ND 3.10 27.50 220.00 1000.00 305-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC305200-ND 3.66 32.45 259.60 1180.00 305-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 61.71 7.16 EDC305240-ND 4.19 37.13 297.00 1350.00 305-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC305300-ND 4.53 40.15 321.20 1460.00 305-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC305360-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 305-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC305440-ND 5.92 52.53 420.20 1910.00 305-044-500-202 

Solder Eyelets — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 

«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC307120-ND 2.42 21.45 171.60 780.00 307-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC307200-ND 3.32 29.43 235.40 1070.00 307-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 EDC307240-ND 3.47 30.80 246.40 1120.00 307-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC307300-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 307-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC307360-ND 4.03 35.75 286.00 1300.00 307-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC307440-ND ATT 42.35 338.80 1540.00 307-044-500-202 
50 122.07 114.20 106.93 103.23 7.16 EDC307500-ND 11.10 98.45 787.60 3580.00 307-050-500-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 7.16 EDC307560-ND 13.24 117.43 939.40 4270.00 307-056-500-202 

Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 

«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC307122-ND 4.99 44.28 354.20 1610.00 307-012-520-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC307202-ND 6.98 61.88 495.00 2250.00 307-020-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC307302-ND 7.69 68.20 545.60 2480.00 307-030-520-202 
72 165.66 157.78 150.52 146.81 5.41 EDC307722-ND 16.49 146.30 1170.40 5320.00 307-072-520-202 


Solder Eyelets — Center Spacing (Single Row) 
«156” (3.96mm) Contact Centers 


10 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC306100-ND 3.78 33.55 268.40 1220.00 306-010-500-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC306150-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 306-015-500-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC306180-ND 5.77 61.15 409.20 1860.00 306-018-500-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC306220-ND 7.01 62.15 497.20 2260.00 306-022-500-102 
Contact 
Spacing Dimensions (mm) Bus Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts (mm) C+.38 D+.15 Style Part No. 1 10 100 500 Part No. 
120 2.54 159.00 154.94 VERSABUS EDC345202-ND 6.88 61.05 488.40 2220.00 345-120-520-201 
56 3.18 96.14 92.08 STANDARD BUS EDC346052-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 346-056-520-802 
98 2.54 131.06 127.00 IMB PC-AT ISA EDC395982-ND§ 2.57 22.83 182.60 830.00 395-098-520-350 


+ 4-40 Thread t No Mounting Lugs § Floating Eyelets 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. of No. of Digi-Key Price Each FCI 
D l N Co nnectors Fig. | Rows | Positions Style | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
| Headers 

1 2 64 B 609-2110-ND 448 2.78 2.52 86092645113755E1LF 
. : 3 32 c/a 609-2117-ND 2.95 175 1.55 86094327313755E1LF 
Technical Characteristics: * Insulator Material: Polyester Thermoplastic UL 94V0 * Contact Ma- 3 48 c/2 609-2112-ND 3.39 2.04 178 86093487313755E1LF 

terial: Copper Alloy * Contact Plating: Active Zone, Gold over Nickel; Termination Zone, Matte Tin 2 3 64 Cc 609-2119-ND 187 1.07 .93 86094647113755ELF 

over Nickel * Current Rating at 20°C: 1.54 * Maximum Current: 2A »* Temperature Range: -55°C ~ 3 96 Cc 609-2115-ND 3.51 217 191 86093967113755ELF 

125°C * Contact Resistance: < 20 mQ « Insulation Resistance: >106 MO R 
leceptacles 

3 32 c/2 609-2118-ND 2.83 1.74 1.56 86094328314755E1LF 
3 48 c/2 609-2113-ND 244 147 1.28 86093488314755E1LF 
8 2 64 B 609-2111-ND 464 2.99 2.66 86092646114755E1LF 
3 64 Cc 609-2120-ND 2.27 135 1.19 86094648114755V1LF 
3 48 R/2 609-2114-ND 2.84 175 1.56 86093488613755E1LF 
4 3 64 R 609-2121-ND 1.97 1.16 © 1.01 86094648813755V1LF 
3 96 R 609-2116-ND 2.52 1.52 1.32 86093968813755V1LF 


DDR2 Memory Module Sockets 


DDR2 memory module sockets from FCI accept industry-standard FB-DIMM, DIMM or SO-DIMM assemblies. The sockets allow 
convenient memory expansion in servers, workstations, desktop PCs, mobile PCs and embedded applications in communications 


and industrial equipment. 


Materials: * Housing: High-Temperature Thermoplastic UL94V-O » Contact Base Metal: Copper Alloy * Contact Area Finish: Gold 


Over Nickel * Solder Area Finish: Tin over Nickel or Gold Flash over Nickel 


Specifications: ° Initial Contact Resistance: 30mQ Maximum ® Current Rating: 0.5A Contact Maximum 
Minimum 


* Durability: 25 Cycles 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description A B c E Part No. 1 25) 100 | Part No. 
240 Position DDR2 DIMM Sockets 

609-1000-ND 2.19 125 108 | 10005639-11107LF 

1 | Solder Termination with Metal Forklocks | 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551 (141.00) 1.008 (25.60) 0.299 (7.60) | 609-1001-ND 21 1.14 -98 | 10005639-11109LF 

609-1002-ND 2.19 1.25 1.08 | 10005639-12207LF 

Pressfit Termination with Alignment Post_| 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.576 (141.62) 1.012 (25.70) _0.299 (7.60) | 609-1005-ND 4.33 2.69 2.44 _| 10034542-10002LF 
240 Position DDR2 FB-DIMM Sockets 

Solder Termination with Metal Forklocks 609-1003-ND 5.35 3.32 3.01 10037402-11107LF 

: and Ergonomic Latch Design 2.638 (67.00) 2.008 (51.00) 5.551 (141.00) 0.906 (23.00) 0.305 (7.75) | §99-1004-ND 5.81 3.16 2.83 | 10037402-11109LF 
200 Position DDR2 SO-DIMM Sockets 

vain Locting Pen 1.925 (48.9) 0.855 (14.1) 609-1006-ND 8.20 5.22 4.77 | 10033853-052FSLF 

» | Standard Module Orientation 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) 609-1007-ND 8.25 5.16 4.72_| 10033853-152FSLF 

uainre 1.987 (49.2) 0.543 (13.8) 609-1008-ND 8.28 5.18 4.74 | 10033854-052FSLF 

Reverse Module Orientation 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) 609-1009-ND 10.04 6.28 5.74_| 10033854-152FSLF 


High Definition Multimedia Interface 


Digi-Key Price Each FCI Features: * Meets HDMI spect.1 

Fig. | Description Part No. 1 25 100 __| Part No. *Metal shield for better EMI 

Receptacle SMT 609-1010-1-NDt 94 58 52 | 10029449-00R1LF *Speed to SGpbs Uncompressed 

L Without Flange 609-1010-2-ND¢ 178.86/400 10029449-00R1LF Single Transmit Rate * Backward 

2__| Receptacle SMT With Flange [609-1017-ND 125 al 58 __| 10020449-002TLF _| Compatible with DVI_* Low Imped- 

ance Mismatch ¢ Simple and Flexi- 

+CutTape + Tape and Reel ble Design * Type A 
Power Card The Power Card Edge connector is a cost-effective connector system that can be used for DC power output from embedded AC/DC power supplies or for power 
distribution between boards within an enclosure. The connectors’ low profiles are ideal for use in enterprise data or communications equipment. 


Edge Con nectors Features: * One-piece card edge design provides cost-effective power delivery with capacity for up to 7A per power contact * Low-profile design helps maximize 


airflow for system cooling 


Circuit | Dim. A | Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Size | (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 64 87.86 | 609-2863-ND 6.63 4.59 4.33 | 10046971-001LF 
70 95.50 | 609-2859-ND 4.76 2.86 2.70 | 10046971-003LF 
2 56 = 609-2860-ND 10.84 7.07 6.72 | 10035388-500LF 
3 64 = 609-2861-ND 7.29 4.96 4.76 | 10053363-200LF 
4 38 = 609-2862-ND 6.46 3.73 3.51 | 10034908-001LF 


molex Power Edge™ 


Connector 


Features: * End-to-end stackable for card edge requirements up to 203.2mm (8”) in length * Foot 
print compatible and end-to-end stackable with competing connectors Specifications: * Segment 
Spacing: 12.90mm (.508”) »* Current (max): 40A @ 50V * Voltage (max): 250V »* Flammability: UL 
94V-0 * Temperature Range: -40°C ~ 105°C » UL File Number: E29179 


No. of | Seg- | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
Contacts | ments} (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 2 26.8 |WM19100-ND 7.59 6.96  5.57| 45719-0007 
6 3 39.7 |WM19101-ND 11.41 10.46 8.37] 45719-0008 
52.6 |WM19102-ND 15.18 13.92 11.14] 45719-0009 


woe tee §60).80mm Hi-Speed RoHS 
SamleG Sockets [ous] 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact Material: BeCu ¢ Plating: Au or Sn over 
50u” (1.27um) Ni ¢ Current Rating: 3.1A @ 30°C Temperature Rise ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Card 
Insertion Depth: (3.15mm) .125” nominal ¢ Mates with: 1.6mm thick cards 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each | Samtec 
Positions | (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
20 15.8 | SAM8079-ND 6.93 6.38 | HSEC8-110-01-SM-DV-A 
40 23.8 | SAM8080-ND 8.05 7.25 | HSEC8-120-01-SM-DV-A 
60 31.8 | SAM8081-ND 8.38 6.28 | HSEC8-130-01-SM-DV-A 
80 39.8 | SAM8082-ND 9.55 7.17 | HSEC8-140-01-SM-DV-A 
100 47.8 | SAM8083-ND 10.37 7.90 | HSEC8-150-01-SM-DV-A 
SAM8084-ND 11.41 8.68 | HSEC8-160-01-SM-DV-A 


Digi®Reel’ 


Features: ¢ Housing Material: Nylo 


© Soldertail Plating: 100” minimum tin 


PCI Express Edge 
Card Connectors 


n 4/6 © Housing Color: 


Black © Terminal Material: PhBr ¢ Contact Plating: 30” gold 


over 50y” nickel overall 


Circuit Dim. B | Digi-Key Price Each Molex 
Size (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
36 25 WM9000-ND 1.46 1.34 1.22 | 87715-9006 
64 39 WM9001-ND 2:12 1.95 1.77 | 87715-9106 
98 56 WM9002-ND 3.44 3.16 2.87 | 87715-9206 
164 89 WM9003-ND 5.03 4.61 4.19 | 87715-9306 


1mm Mini Edge-Card Sockets 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact Material: BeCu Plating: Au or Sn over 
50u” (1.27um) Ni ¢ Current Rating: 2A @ 80°C Ambient ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Insertion Depth: 
(5.84mm) .230” to (8.13mm) .320” © Voltage Rating: 300VAC Mates with: (1.60mm) .062” card 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Samtec 
Positions | (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
10 9.54 | SAM8115-ND 6.60 4.89 | MEC1-105-02-S-D-A 
16 12.54 | SAM8116-ND 7.03 5.20 | MEC1-108-02-S-D-A 
40 24.54 | SAM8117-ND 8.30 6.23 | MEC1-120-02-S-D-A 
60 34.54 | SAM8118-ND 8.98 6.74 | MEC1-130-02-S-D-A 
80 44.54 | SAM8119-ND 9.82 7.48_| MEC1-140-02-S-D-A 
100 54.54 | SAM8120-ND 11.13 8.47 | MEC1-150-02-S-D-A 
120 64.54 | SAM8121-ND 11.99 9.23 | MEC1-160-02-S-D-A 
140 SAM8122-ND 13.28 10.21 | MEC1-170-02-S-D-A 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 463 


Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
Cont. | A BC  D__E | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
SULLINS Edgecard Connectors 20/40 [1.098 1.384 1698 370 610 | S3152-ND 17.14 13.60 8.16 | RZE20DHHN 
3s 25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 .610 | $3153-ND 18.43 14.63 8.78 | RZE25DHHN 
. Hl A D 30/60 | 1.492 1.778 2.092 .370 .610 | $3154-ND 1972 15.65 9.39 | RZE3ODHHN 
Bi-Level — High Temperature 150°C 35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 .610 | $3155-ND 21.01 16.68 10.01 | RZE35DHHN 
Specifications: * Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 .610 | $3157-ND 23.50 18.65 11.19 | RZE4SDHHN 
+ Insulator: PPS/Beryllium Copper * Contacts: Selective 50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 610 | $3158-ND 24.79 19.68 11.81 | RZES0DHHN 
gold * Contact Plating: Nickel underplate * UL File Fig. 1 — .050” High Speed 
Number: £64287, UL94V-0 Approved * Termination 73/219| — — 4.250 .465 .613 | $3282-ND 20.85 16.55 9.93 | RPWBO73GKHR-1621 
Plating: Tin 80/240] — — 4600 465 613 | $3283-ND 26.05 20.68 12.41 | RPWBO80GKHR-T621 
— = : . 90/270} — — 5100 .465 613 | $3284-ND 36.92 29.30 17.58 | RPWBO9OGKHR-T621 
Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 100/300 — — 5.600 .465 .613 | $3285-ND 49.23 39.08 23.45 | RPWB110GKHR-T621 
Cont.| A BC D E__| PartNo. 1 10 100 _ | Part No. Fig. 1 — .050” Contact Centers 
oS sight Angles 050" Contact Senters. a ES 62 [0540 0.826 1.140 370 610 ] $3364-ND® 13.39 10.63 7.44 | RBBOGDHHN 
Eo Ree) cic ees peep eel acaionens 10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 610 | $3371-ND@ 14.33 11.38 6.83 | RBB10DHHN 
13/26 |0.890 1.176 1.490 .370 610 | $3120-ND 11.25 8.93 5.36 | RZB13DHHN 
24 | 1510 1.825 2.085 .250 1195 | S7157-ND 56.70 45.00 31.50 | ACB24DKBS i 
13/26 |0.890 1.176 1.490 .370 .610 | $3373-ND@ 1512 12.00 7.20 | RBB13DHHN 
30 | 1810 2125 2385 .250 1.195 | S7158-ND 70.88 56.25 39.38 | ACB30DKBS 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 610 | $3121-ND 11.53 9.15 5.49 | RZB1SDHHN 
34 | 2.010 2.325 2585 250 1.195 | S7159-ND 80.33 63.75 44.63 | ACB34DKBS : 
5/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | S3375-ND® 2.88 10.23 6.14 | RBB15DHHN 
36 / 2.110 2.425 2.685 250 1.195 | S7160-ND 85.05 67.50 47.25 | ACB36DKBS 20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 610 | $3378-ND® 16.88 1340 8.04 | RBB20DHHIN 
40 | 2310 2625 2885 .250 1195 | S7161-ND 94.50 75.00 52.50 | ACB40DKBS ooaa | 1340 1626 1940 370 610 | $3123-ND 1235 9.80 5.88 | RZBOODHHN 
44 | 2510 2.825 3.085 .250 1.195 | S7162-ND 103.95 82.50 57.75 | ACB44DKBS 95/50 | 1490 1776 2090 370 610 | S3124ND tobe 10.08 600. | RZBSEDLLIN 
50 |2810 3125 3.385 .250 1195 | S7163-ND 118.13 93.75 65.63 | ACBSODKBS : : Aah ; : : : 
; 25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 610 | S3380-ND@ 18.18 14.43 8.66 | RBB25DHHN 
56 [3.110 3.425 3.685 250 1.195 | S7164-ND 132.30 105.00 _—73.50 | ACBS6DKBS 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 610 | S3383-ND@ 9.34 15.35 9.21 | RBB30DHHN 
60 [3.310 3625 3885 250 1195 | S7165-ND 141.75 11250 7875 |ACBGODKBS 3aea | 1940 2296 2540 370 610 | $3126-ND 1380 1098 657 | RZB34DHHN 
62 |3.410 3.725 3.985 .250 1195 | S7166-ND 146.48 116.25 —-81.38 | ACB62DKBS. ; : ae : ' ‘ : 
34/68 | 1.940 2.226 2540 .370 610 | S3386-ND@ 20.41 16.20 9.72 | RBB34DHHN 
72 |3910 4.225 4.485 .250 14195 | S7167-ND 17010 135.00 94.50 | ACB72DKBS 
; 36/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | $3127-ND 13.89 11.03 6.62 | RZB35DHHN 
80 | 4.310 4.625 4.885 .250 1.195 | S7168-ND 189.00 150.00 105.00 | ACB80DKBS 
: 35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | S3388-ND@ 20.63 16.38 _9.83 | RBB35DHHN 
86 | 4.610 4.925 5.185 250 1.195 | S7169-ND 203.18 161.25 112.88 | ACB86DKBS 
40/80 [2.240 2.526 2.840 .370 .610 | S3389-ND® 21.92 17.40 10.44 | RBB4ODHHN 
90 [4.810 5125 5385 .250 1495 | S7170-ND 21263 16875 118.13 |ACB9ODKBS 
90 | 4810 5125 5385 250 1195 | S7i71-ND 21263 168.75 _ 118.13 |ACBOODKBS-S1075 45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 610 /iS3123ND) 16.038 11.93 7.16 | RZB45DHHN 
: : : : : : : : 45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 610 | S3391-ND® 23.18 18.40 11.04 | RBB45DHHN 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .610 | $3130-ND 15.66 12.43 7.46 | RZB50DHHN 
7 60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 610 | $3304-ND@ 26.93 21.38 12.83 | RBBGODHHN 
Press Fit 64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | $3397-ND@ 28.00 22.23 13.34 | RBBG4DHHN 
75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3133-ND 18.62 14.78 8.87 | RZB7SDHHN 
Specifications: 75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3399-ND® 30.78 24.43 14.66 | RBB75DHHN 
+ Operating Temperature: -65°C * Contact Plating: Nickel underplate 80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .610 | $3400-ND® 32.07 25.45 15.27 | RBBBODHHN 
~ 125°C + UL File Number: £64287, UL94V-0 85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3135-ND 19.85 15.75 _9.45 | RZB85DHHN 
* Insulator: PBT/Phosphor Bronze Approved 95/190 [4.990 5.276 5590 .370 610 | $3136-ND 20.98 16.65 9.99 |RZB95DHHN 
: : ‘ e<onminath Sac 100/200) 5.240 5.526 5.840 .370 .610 | $3137-ND 21.58 17.13 10.28 |RZB100DHHN 
Contacts: Selective gold ‘Fermination’Plating:, Tin 100/200) 5.240 5.526 5.840 370 .610 | $3366-ND® 37.11 29.45 17.67 | RBB100DHHN 
Pe fel destedla Da rae oe 108/216| 85405025 6240370 610 | S3130ND 2249 1785 _10.71 | RZBIOSDHHN 
Conta aa B L ors oF — cao ; = a eae DU ARartNO 110/220] 5.740 6.026 6.340 .370 610 | $3140-ND 22.81 18.10 10.86 | RZB110DHHN 
eee ee ees ow Seren 120/240| 6.240 6.526 6.840 .370 .610 | $3141-ND 24.03 19.08 11.45 | RZB120DHHN 
50 | 0.756 0.600 0400 370 550 | S7264-ND 558 443 3.10 | ECCOSDJBN Fiand = Hiah Tequmermtina, 450°C 
6/12 | 0.856 0.700 0500 .370 550 | $7265-ND 5.76 4.58 3.21 | ECCOGDJBN ORD" Cubinct Conte. Role Goimaliant 
10/20 | 1.256 1.100 0.900 .370 .550 | $7266-ND 6.87 5.45 3.82 | ECC1ODJBN ormac! Conere'— He! omplan 
12/24 | 1.456 1.300 1.100 .370 .550 S7267-ND 7.34 5.83 4.08 | ECC12DJBN 10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $7140-ND 12.57 9.98 6.99 | ACB1ODHHD 
15/30 | 1.756 1.600 1.400 .370  .550 §7268-ND. 8.00 6.35 4.45 | ECC15DJBN 35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | S7141-ND 23.15 18.38 12.87 | ACB35DHHD 
48/36 | 2.056 1.900 1.700 .370 .550 $7269-ND 8.69 6.90 4.83 | ECC18DJBN 40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | S7142-ND 25.29 20.08 14.06 | ACB40DHHD 
20/40 | 2256 2100 1.900 370 550 | $7270-ND 910 7.23 5.06 | ECC20DJBN 60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $7143-ND 33.74 26.78 18.75 | ACBGODHHD 
22/44 | 2.456 2300 2100 370 550 | $7271-ND 958 7.60 5.32 | ECC22DJBN 80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 610 | $7144-ND 42.27 33.55 23.49 | ACBB0DHHD. 
25/50 | 2.756 2600 2400 370 550 | $7272-ND 1027 815 ~—-5.71 | ECC25DJBN 105/210/ 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S7145-ND 52.86 41.95 29.37 |ACB105DHHD 
28/56 | 3.056 2.900 2.700 370 550 | $7273-ND 10.93 8.68 _6.08 | ECC28DJBN 106/212| 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | $7146-ND 53.27 42.28 _ 29.60 | ACB106DHHD-S621 
30/60 | 3.256 3.100 2900 370 550 | S/274-ND 11.34 9.00 6.30 | ECC30DJBN Fig. 2— High Temperature, 150°C, .093” PCB, 
35/70 | 3.756 3600 3400 370 550 | $7275-ND 12.51 993 6.95 | ECC35DJBN 7 she, fi 
36/72 | 3.856 3700 3500 370 550 | S7276-ND 1269 10.08 7.06 | ECC36DJBN eT OG Contest Cetera nora cormpuene 
i 30/60 [3260 3575 3635 400 .610 | S7i77-ND 34.27 27.20 19.04 | ACC30DKMH-S1191 
40/80 | 4.256 4100 3900 370 550 | $7277-ND 1358 10.78 7.55 | ECC40DJBN 
. 70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 .610 | $7176-ND 61.49 48.80 34.16 | ACC7ODKMH-S1191 
43/86 | 4.556 4.400 4.200 370.550 _| $7278-ND 14.27 11.33 7.93 | ECC43DJBN 
5 30/60 | 3.260 3.575 3.885 .400 .610 | $7175-ND 34.27 27.20 19.04 | ACC30DKSH-S1191 
50/100| 5.256 5.100 4.900 370 550 | S/279-ND 1619 12.85 9.00 | ECCS50DJBN 
B0/120| 6256 6100 5900 370 550 | $7280-ND 4843 1463 1024 | ECC6ODJBN 70/140 | 7.260 7.575 7.835 400.610 | S7174-ND 61.49 48.80 _34.16 | ACC7ODKSH-S1191 
High Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
5/10 | 0.756 0.600 0400 370 610 $7247-ND 5.58 4.43 3.10 | ECCOSDJWN 6/12 | 0.860 1.175 1.435 .370 .610 | $3293-ND 2.61 2.08 1.46 | EBCO6DCWN 
6/12 | 0.856 0.700 0.500 .370 610 | $7248-ND 5.76 4.58 3.21 | ECCOBDJWN 10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 .610 | $3299-ND 3.43 2.73 1.91 | EBC1ODCWN 
10/20} 1.256 1.100 0.900 .370 610 | $7249-ND 687 5.45 3.82 | ECCIODJWN 12/24 | 1460 1.775 2.035 .370 .610 | $3304-ND 3.75 298 2.09 | EBC12DCWN 
12/24| 1456 1.300 1100 370 610 | $7250-ND 734 5.83 4.08 | ECC12DJWN 15/30 | 1.760 2.075 2.335 .370 610 | $3305-ND 469 3.73 2.61 | EBC1SDCWN 
15/30 | 1.756 1.600 1400 370 610 | $7251-ND 8.00 6.35 4.45 | ECCISDJWN 18/36_| 2.060 2.375 2.635.370 __.610 | $3310-ND 5.07 4.03 __2.82 | EBC18DCWN-S371 
18/36 | 2.056 1.900 1.700 3/0 610 | S7252-ND 8.69 6.90 4.83 | ECCT8DJWN 25/50 | 2.760 3.075 3.335 .370 .610 | $3320-ND 6.17 4.90 3.43 | EBC25DCWN 
20/40 | 2.256 2100 1.900 370 610 | $7253-ND 910 7.23 5.06 | ECC20DJWN 25/50 | 2.760 3.075 3.335 .370 .610 | $3319-ND 6.17 4.90 3.43 | EBC25DCWH 
22/44 | 2.456 2300 2100 370 610 | $7254-ND 958 7.60 5.32 | ECC22DJWN 10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 610 | $3298-ND*« 5.83 4.63 3.24 | EBC10DCMH 
25/50 | 2.756 2600 2400 370 610 | $7255-ND 1027 8.15 ~—-5.71 | ECC25DJWN Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
28/56 | 3.056 2.900 2700 370 610 | $7256-ND 10.93 8.68 _-6.08 | ECC28DJWN 
30/60 | 3.256 3.100 2.900.370 610 | S/257-ND 11.34 9.00 6.30 | ECCSODJWN 50/100 | 6.535 6.795 7.055 _.370 _.610 [ESG288:N 1483. — “1108; 8:30, EBABODESD 
35/70 | 3.756 3.600 3.400 370 610 | $7258-ND 12.51 9.93 6.95 | ECC35DJWN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
36/72 | 3856 3.700 3500 370 610 | $7259-ND 1269 10.08 7.06 | ECC36DJWN 612 | 1.221 1534 1.784 370 .610 | $3332-ND@ 13.48 10.70 7.49 /EBMOGDCWN 
40/80 | 4.256 4100 3900 370 610 | $7260-ND 1358 1078 7.55 | ECC40DJWN 22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370 .610 | $3349-ND@ 17.07 13.55 9.49 | EBM22DCWH 
43/86 | 4.556 4.400 4.200 _.370__.610_|_$7261-ND 14271133 _7.93_| ECC43DJWN 36/72 | 5.901 6.214 6.464 370 610 | $5366-ND 6.33 5.03 3.52 | EZM36DCWN 
50/100| 5.256 5.100 4.900 370 610 | $7262-ND 1619 1285 9.00 | ECC5ODJWN 36/72 | 5.901 6.214 6.464 .370 610 | S3359-ND@ 22.21 17.63 12.34 | EBM36DCWN 
60/120] 6.256 6100 5900 370 610 | $7263-ND 1843 14.63 10.24 | ECC6ODJWN 43/86 | 6.993 7.306 7.556 .370 610 | $3362-ND@ 24.22 19.23 13.46 | EBM43DCTN 
Fig. 4 — 1mm Contact Centers 
? 10/20 [0.704 0.990 1.304 370 610 | $3233-ND 1468 11.65 6.99 /RZE10DHFR 
Straight 15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 610 | $3234-ND 15.97 12.68 7.61 | RZE15DHFR 
asteniaic: 20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | $3235-ND 1714 13.60 8.16 | RZE20DHFR 
eee: ; ; 25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 .610 | $3236-ND 18.43 14.63 8.78 | RZE25DHFR 
* Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) 30/60 | 1.492 1.778 2.092 370 .610 | $3237-ND 19.72 15.65 _9.39 | RZE0DHFR 
UL 94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be 35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 .610 | $3238-ND 21.01 16.68 10.01 | RZE3S5DHFR 
sebagai 2 |2tp iia tae in $8 [smam sles 1s | naan 
Bfonze (Standard) = Commacrelaiing: Gold over, Nickel: SUL File 50/100 [2.279 2.565 2879 370 610 | $3241-ND 2479 1968 11.81 |RZESODHFR 
Number: E64287 ¢ Termination Plating: Tin Fig. 4 — .050” Contact Centers 
- - - - - - 62 [0540 0.826 1.140 370 610 | Sa363-NDe {490 11.83 7.10 [RBBOGDHFR 
Fig.1— Fig. 2 — Dip Fig.3—Eyelet | Fig. 4— Fig. 5 — 10/20 |0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3205-ND 10.93 8.68 5.21 | RZB1ODHFR 
Staggered Dip Solder Surface Mount Card Extender 10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3370-ND@ 17.89 14.20 8.52 | RBBIODHFR 
oi 13/26 |0.890 1.176 1.490 .370 .610 | $3206-ND 11.25 8.93 5.36 | RZB13DHFR 
225 15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 610 | $3207-ND 11.53 9.15 _5.49 | RZB1SDHFR 
T Accepts 3- 15/30 [0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3374-ND® 19.06 15.13 9.08 [RBB1SDHFR 
#26 AWG 20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 .610 | $3208-ND 12.06 9.58 5.75 | RZB20DHFR 
witas 22/44 | 1.340 1.626 1.940 370 .610 | $3209-ND 1235 9.80 5.88 | RZB22DHFR 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 610 | $3379-ND@ 21.42 17.00 10.20 | RBB25DHFR 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 610 | $3382-ND@ 22.52 17.88 _ 10.73 | RBB3ODHFR 
——— = - . 34/68 [1.940 2.226 2540 .370 .610 | $3212-ND 73.80 10.95 6.57 | RZB34DHFR 
Pus’ i Plmensiong == nches E Blo key ; Price Each 100 Sulltns 36/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 610 | $3213-ND 13.89 11.03 6.62 | RZB35DHFR 
lb arias : EIU: 35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | $3387-ND@ 23.69 18.80 11.28 | RBB35DHFR 
; z High Profile 40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 610 | $3214-ND 14.52 11.53 6.92 | RZB40DHFR 
Fig. 1 — Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 45/90 | 2.490 2.776 3.090.370 .610 | $3215-ND 15.03 11.93 7.16 | RZB45DHFR 
42/49 | 4.890 5.176 5.490 .370 610 | $09119-578-ND 1638 13.00 9.10] RZBO1DCHN-S578 50/100 [2.740 3.026 3.340 .370 610 | S3216-ND 15.66 12.43 7.46 | RZB50DHFR 
Fig. 1 — 1mm Contact Centers 60/120 | 3.240 3.526 3.840 370 610 | $3217-ND 16.85 13.38 8.03 | RZB6ODHFR 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | S3149-ND 1348 1070 6.42] RZEOSDHHN 64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | $3218-ND 17.29 13.73 8.24 | RZB64DHFR 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3151-ND 15.97 12.68 _7.61| RZE15DHHN @ RoHS Compliant § Card Extender Wire Wrap (Continued) 
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Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
SULLINS  Edgecard Connectors — Straight (cont Cont. | AB CDE | PartNo. 110100 | PartNo. 
Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, 
100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 12/24 [1.475 1.775 2.075 330 .431 | S7196-ND 11.88 9.43 6.60] ACC12DRXH 
Cont. D E | PartNo. 1 10-100 | Part No. 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $7197-ND 13.73 10.90 7.63} ACC1SDRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 610 | S3306-ND@ 30.46 24.18 14.51 | RBBG4DHFR 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $7198-ND 15.59 12.38 8.67 | ACC18DRXH 
75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 610 | $3219-ND 18.62 14.78 8.87 | RZB75DHFR 30/60 | 3.275 3.575 3.875 330 .431 | $7199-ND 22.77 18.08 12.66 | ACC30DRXH 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 610 | $3220-ND 19.22 15.25 9.15 | RZB80DHFR 36/72 | 3.875 4.175 4.475 400.431 | $7200-ND 26.71 21.20 _ 14.84 | ACC36DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 610 | $3221-ND 19.85 15.75 9.45 | RZB85DHFR 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $7201-ND 35.09 27.85 19.50 | ACC50DRXH 
95/190 | 4.990 5.276 5.590.370 610 | $3222-ND 20.98 16.65 _9.99 | RZB95DHFR 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7202-ND 41.04 32.58 22.81 | ACC60DRXH 
100/200] 5.240 5.526 5.840 .370 .610 | $3223-ND 21.58 17.13 10.28 | RZB100DHFR Fig. 2— High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, 
105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3224-ND 22.18 17.60 10.56 | RZB105DHFR .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3367-ND® 40.01 31.75 19.05 | RBB1O5DHFR 150 | 2624-2957 3279 395431 | S7207-ND 1468 11.65 6.16] AGMISDAXH 
108/216] 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | $3225-ND 22.49 17.85 10.71 | RZB108DHFR 18/36 | 3092 3405 3747 325 431 | $7208-ND 1651 1310 917| ACMiaDRXH 
120/240| 6.240 6.526 6.840 370 .610 | $3227-ND 24.03 19.08 11.45 | RZB120DHFR : a - pieeees 
rj Fig. 2— High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, 
Fig. 5 — 1mm Contact Centers 156” Contact Centers — RoHS Compliant 
S10 | 0.507 0.793 1.107 .370 610 | $3193-ND 12.73 10.10 6.06 | RZEOSDHRN 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 431 | $7205-ND 17.80 14.13 9.89] ACM22DRKH 
10/20 | 0.704 0.990 1.304 .370 .610 | $3194-ND 13.89 11.03 6.62 | RZE10DHRN 36/72 | 5900 6213 6555 438 431 | S7206-ND 9611 2073 1451| ACM36DRKH 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 610 | $3195-ND 15.18 12.05 7.23 | RZE15DHRN 36/72 | 5900 6213 6555 438 431 | $7201-NDg 9750 2183 15.28) ACM36DRKH-S13 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | $3196-ND 16.38 13.00 7.80 | RZE20DHRN : SS = ae 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 370 610 | $3197-ND 1767 14.03 8.42 | RZE25DHRN Fig.'2— High Temperature, 200°C, 140" How Spacing, 
30/60 | 1.492 1.778 2.092 .370 .610 | $3198-ND 18.96 15.05 9.03 | RZES0DHRN +100" Contact Centers — RoHS Compliant 
35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 .610 | S3199-ND 20.25 16.08 9.65 | RZE35DHRN 6/12 | 0.875 1.175 1.475 330.431 | $7231-ND 14.21 11.28 7.90) FMCOBDRYH 
45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 .610 | $3201-ND 2271 18.03 10.82 | RZE45DHRN 10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | $7232-ND 19.31 15.33 10.73 | FMC10DRYH 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 .610 | $3202-ND 24.03 19.08 11.45 | RZESODHRN 13/26 | 1.575 1.875 2175 330 .431 | $7233-ND 23.03 18.28 12.80 | FMC13DRYH 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 .610 | $3403-NDe 36.57 29.03 17.42 | RBESODHRN sane ae eee eae a ot se cao a ou le 
TEER ao ee aoee reontect comers S06 REBOEDHAN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400 431 | $7245-ND§ 71.85 57.03 39.92 | FMCSODRYH-S13 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 .610 | $3165-ND 10.33 8.20 4.92 | RZB10DHRN Fig. 2—.140" Row Spacing, .100" Contact Centers — RoHS Compliant 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3372-ND@ 13.67 10.85 6.51 | RBBIODHRN 5/0 ) 0.775 1.075 1.375 .330 431 | $3291-ND 3.34 2.65 1.86) EBCOSDRTH 
13/26 | 0.890 1.176 1.490 .370 .610 | S3166-ND 10.65 8.45 5.07 | RZB13DHRN 10/20 | 1.275 1.575 1.875 330.431 | $3302-ND 4.25 3.38 2.37) EBCIODRTH 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | S$3376-ND@ 14.96 11.88 _7.13 | RBB1SDHRN 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $3308-ND 5.70 4.53 3.17) EBCISDRTH 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 610 | $3168-ND 11.47 9.10 5.46 | RZB20DHRN 20/40 | 2.275 2.575 2.875 .330_ 431 | $3314-ND 9.47 7.28 5.10 | EBC20DRTH 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 .610 | $3169-ND 1178 9.35 5.61 | RZB22DHRN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .610 | $3381-ND@ 1751 13.90 8.34 | RBB25DHRN 5/10 | 0.775 1.075 1.375 330 431 | S3202-ND® 342 248 1.74] EBCOSDRXH 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 370 .610 | $3171-ND 12.69 10.08 6.05 | RZB30DHRN 6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 .431 | $1064-ND 293 233 1.63] EZCO6DRXH 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 370 _.610 | $3384-ND@ 18.71 14.85 8.91 | RBB30DHRN 6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 .431 | $3296-ND® 425 3.38 2.37) EBCO6BDRXH 
34/68 | 1.940 2.226 2.540 .370 .610 | $3172-ND 13.20 10.48 6.29 | RZB34DHRN 10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | S3303-NDe 4.00 3.18 2.23) EBC1ODRXH 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | $3173-ND 13.32 10.58 6.35 | RZB35DHRN 15/30 _| 1.775 2.075 2.375 .330 431 | $3309-NDe 5.10 4.05 2.84 | EBC1S5DRXH 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | $3174-ND 13.92 11.05 6.63 | RZB40DHRN 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $3313-ND@ 15.53 12.33 8.63] EBC18DRXH 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | $3390-ND@ 21.26 16.88 10.13] RBB4ODHRN 20/40 | 2.275 2575 2875 330 .431 | $3315-ND® 668 530  3.71| EBC2ODRXH 
45/90 | 2.490 2.776 3.090.370 .610 | $3175-ND 14.46 11.48 6.89 | RZB45DHRN 22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 .431 | S3318-ND@ 8.22 6.53 4.57 | EBC22DRXH 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 610 | $3176-ND 15.06 11.95 7.17 | RZB50DHRN 95/50 | 2.775 3.075 3.375 330 .431 | $3322-NDe 759 6.03  4.22| EBC25DRXH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | S3177-ND 16.29 12.93 7.76 | RZBB0DHRN 30/60 | 3.275 3.575 3.875 .330 .431 | $3323-NDe 8.54 6.78 4.75 | EBC30DRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | $3178-ND 16.70 13.25 7.95 | RZBB4DHRN 36/72 | 3.875 4.175 4.475 .400 .431 | $3326-ND@ 21.04 16.70 11.69 | EBC36DRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | S3398-ND@ 27.34 21.70 13.02 | RBB64DHRN 40/80 | 4.275 4.575 4.875 .400 .431 | S3327-ND@ 12.22 9.70  6.79| EBC40DRXH 
75/150 | 3.990 4.276 4.590 370 _.610 | $3179-ND 18.02 __14.30__8.58 | RZB75DHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $3330-ND® 12.47 9.90 6.93] EBC50DRXH 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .610 | $3180-ND 18.65 14.80 8.88 | RZB80DHRN 60/120 | 6.275 6.575 6.875 .400 .431 | $3331-ND@ 27.88 22.13 15.49| EBC60DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 610 | $3181-ND 19.25 15.28 9.17 | RZB85DHRN Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
oe 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3401-ND@ 32.60 25.88 15.53 | RBB85DHRN TaISS 1 3.785 4.045 4395 330 431] SSDB7ND 7507 505-47 ERADSDAIA 
5/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 .610 | $3182-ND 20.38 16.18 9.71 | RZB95DHRN - = F “7 : 
100/200] 5.240 5.526 5.840 370 610 | $3183-ND 20.98 16.65 9.99 | RZB100DHAN Fig. 2 — -140" Row Spacing, .456" Contact Centers — RoHS Compliant 
105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3184-ND 21.61 17.15 10.29 | RZB105DHRN 6/12 | 1.220 1.533 1.875 325 431 | $3334-ND 13.23 10.50 7.35) EBMO6DRTH 
105/210] 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3368-ND@ 37.74 29.95 17.97 | RBB105DHRN 10/20 | 1.844 2.157 2.499 325  .431 | $3338-ND 5.58 4.43 3.10) EBM10DRTH 
108/216] 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | $3185-ND 21.92 17.40 10.44 | RZB108DHRN 22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 .431 | $3352-ND 7.40 5.88 4.12) EBM22DRTH 
110/220] 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | $3186-ND 22.21 17.63 10.58 | RZB110DHRN 28/56 | 4.652 4.965 5.307 438.431 | $3357-ND 9.73 7.73 5.41 | EBM28DRTH 
120/240| 6.240 6.526 6.840 .370 .610 | $3187-ND 23.44 18.60 11.16 | RZB120DHRN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
Fig. 5 — High Temperature, 150°C, 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $5064-ND 384 3.05 2.14] EZMO6DRXH 
.050” Contact Centers — RoHS Compliant 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $3335-ND® 12.69 10.08 7.06 | EBMO6DRXH 
10/20 ] 0.740 1.026 1.340 370 .610 ] $7147-ND 12.00 953 6.67 | ACBI0DHRD 10/20 | 1.844 2.157 2.499 325 431 | $3339-ND® 4.38 3.48 2.44) EBM10DRXH 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | $7148-ND 22.55 17.90 12.53 | ACB35DHRD 12/24 | 2.156 2.469 2.811 325 .431 | $3342-ND@ 5.01 3.98 2.79 | EBM12DRXH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 370 610 | $7149-ND 33.14 26.30 18.41 | ACBBODHRD 15/30_| 2.624 2.937 3.279 .325 _.431 | $3344-ND@ 6.08 _4.83_3.38 | EBM1SDRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $7150-ND 43.72 34.70 24.29 | ACB85DHRD 18/36 | 3.092 3.405 3.747 325  .431 | $3347-ND® 6.65 5.28 3.70 | EBM18DRXH 
90/180 | 4.740 5.026 5.340.370 610 | $7151-ND 45.86 36.40 _ 25.48 | ACB9ODHRD 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 431 | $3353-ND@ 6.71 5.33 3.73) EBM22DRXH 
91/182 | 4.890 5.176 5.490 .370 610 | $7152-ND 46.27 36.73 25.71 | ACB91DHRD-S621 25/50 | 4.184 4.497 4.839 .325 431 | $3355-ND@ 8.00 6.35 4.45 | EBM25DRXH 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 .370 610 | $7153-ND 46.78 37.13 25.99 | ACB92DHRD-S329 28/56 | 4.652 4.965 5.307 438 431 | $3358-ND@ 948 7.53 5.27) EBM28DRXH 
106/212| 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S7154-ND 52.67 41.80 _ 29.26 | ACB106DHRD-S621 36/72 | 5.900 6.213 6.555 438.431 | $3361-ND@ 10.40 8.25 ~—_—5.78 | EBM36DRXH 
Fig. 5 — High Temperature, 150°C, .093” PCB, Fig. 3 — High Temperature, 150°C, 
.100” Contact Centers — RoHS Compliant 100” Contact Centers — RoHS Compliant 
30/60 [3.260 3.575 3.835 400 610 | S7181-ND 35.56 28.23 19.76 | ACC30DKRH-S1191 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $7186-ND 14.99 11.90 8.33 ACC18DREH 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 .610 | $7180-ND 62.75 49.80 34.86 | ACC70DKRH-S1191 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $7213-ND§ 16.13 = 12.80 8.96 | ACC18DREH-S13 
30/60 | 3.260 3.575 3.835 400 .610 | $7179-ND 35.56 28.23 19.76 | ACC30DKNH-S1191 22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 .431 | $7187-ND 17.23 13.68 9.58 | ACC22DREH 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 .610 | $7178-ND 62.75 49.80 34.86 | ACC70DKNH-S1191 28/56 | 3.075 3.375 3.675 .330 .431 | $7214-ND§ 21.74 = 17.25 12.08 | ACC28DREH-S13 
Micro Channel Architecture (MCA) Dual .050” Contact Centers — RoHS Compliant 30/60 | 3.275 3.575 3.875 330 _.431 |_$7188-ND 21.64 17.18 _ 12.03 | ACC30DREH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 610 | $3302-ND 44.92 35.65 21.39 | RBBOODHAS-S621 40/80 | 4.275 4.575 4.875 400.431 | $7189-ND 27.47 21.80 15.26 | ACC40DREH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $3393-ND 2948 23.40 14.04 | RBBGODHFR-S621 43/86 | 4.575 4.875 5.175 400.431 | $7190-ND 29.20 23.18 16.23 | ACC43DREH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $3395-ND 2372 18.83 11.30 | RBBE0DHRN-$578 43/86 | 4.575 4.875 5.175 400.431 | $7215-ND§ 30.30 24.05 16.84 | ACC43DREH-S13 
Peripheral Component Interconnect (PGI) Dual .050" Contact Genters 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $7216-ND§ 34.21 27.15 19.01 | ACC50DREH-S13 
TENET iP a S10 WEEE - mt a7 TTRWEOEOOKI-TSTE 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7217-ND§ 39.72 31.53 22.07 | ACC60DREH-S13 
60/120 | 3.340 3.465 3.715 .350 551 | $3191-ND 438 348 — 2.09 | TRWBOGODKRO-1578 a, Fede estas parca 
. ontact Centers — RoHS Compliant 
60/120) 3.340 — — 350 610 | $3144-ND 182 145 87 | TRXBOBODKHN-T20 
coi20/3340 — — 350 559 | $3269-ND 556 4.41. 2.65 | TRWBOGODKAN-T621 15/30 | 2.624 2.937 3.279 325 431 | $7209-ND 5.31 12.15 8.51] ACM15DSEH 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 370 610 | $3267-ND 51.85 41.15 24.69 | RZB92DHAS-S250 18/36 | 3.092 3.405 3.747 325.431 | $7210-ND 17.23 13.68 9.58 | ACM18DSEH 
92/184 15.040 —  — 370610 | $3229-ND 2066 16.40 9.84 | RZBO2DHFR-S250 22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 .431 | $7211-ND 19.69 15.63 10.94] ACM22DSEH 
921845040 — — 350 859 | $3270-ND 677 538 3.23 | TRWBOS2DKAN-T250 36/72 | 5.900 6.213 6.555 438 .431 | $7212-ND 29.23 23.20 16.24 | ACM36DSEH 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 .370 610 | $3268-ND 51.85 41.15 24.69 | RZB92DHAS-S329 36/72 | 5.900 6.213 6.555 .438__.431 | $7222-ND§ 30.62__24.30 17.01 | ACM36DSEH-S13 
92/184 | 5.040 — — 370 .610 | $3230-ND 20.66 16.40 9.84 | RZB92DHFR-S329 Fig. 3 — High Temperature, 200°C, 
92/184 | 5.040 — — 350 559 | $3271-ND 6.77___ 5.38 _3.23 | TRWBO92DKAN-T329 100” Contact Centers — RoHS Compliant 
92/184 5.040 — — 370 610 | $3189-ND 20.07 15.93 9.56 | RZB92DHRN-S378 18/36 | 2.075 2.375 2675 330 .431 | $7226-ND 39.66 31.48 22.04] FMC18DREH 
92/184 | 5.040 — — 350 610 | $3145-ND 5.99 4.75 2.85 | TRWBO92DKHN-T378 22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 .431 | $7227-ND 47.03 37.33 26.13 FMC22DREH 
92/184 | 5.040 — — 350 .551 | $3192-ND 7.28 5.78 3.47 | RPWB092DKRO-1378 25/50 | 2.775 3.075 3.375 .330 .431 | $7228-ND 52.45 41.63 29.14] FMC25DREH 
92/184 | 5.040 — — 350 610 | $3146-ND 345 250 1.50 TRWBO92DKHN-T20 35/70 | 3.775 4.075 4.375 .400 .431 | $7229-ND 71.13 56.45 39.52 | FMC35DREH 
92/184 | 5.040 — — 370.610 | $3190-ND 20.07 15.93 9.56 | RZB92DHRN-S330 35/70 | 3.775 4.075 4.375 400.431 | $7242-ND§ 73.46 58.30 _ 40.81 | FMC35DREN-S13 
92/184 5.040 —  — 350 610 | $3147-ND 5.99 4.75 2.85 | TRWBOS2DKHN-T330 43/86 | 4575 4.875 5.175 400 431 | $7243-ND§ 87.38 69.35 48.55 | FMC43DREH-S13 
92/184 | 5.040 — — 350 610 | $3148-ND 3.31 2.63 1.58 | TRWBO92DKHN-T26 44/88 | 4.675 4.975 5.275 400 .431 | $7230-ND 87.60 69.53 48.67 | FMC44DREH 
60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7244-ND§ 118.41 93.98 65.79 | FMC60DREH-S13 
Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, Fig. 3 — High Temperature, 200°C, 
100” Contact Centers — RoHS Compliant .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
17/34 [1.975 2.275 2575 330 431 | $7191-ND 15.12 12.00 8.40 | ACC17DRTH 15/30 | 2.624 2.937 3.279 325 431 | $7236-ND 27.69 21.98 15.39 | FMM15DSEH 
18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $7192-ND 15.78 12.53 8.77 | ACC18DRTH 18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $7237-ND 31.63 25.10 17.57 | FMM18DSEH 
18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $7218-ND§ 16.92 13.43 9.40 | ACC18DRTH-S13 18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 431 | $7246-ND§ 33.20 26.35 18.45 | FMM18DSEH-S13 
28/56 | 3.075 3.375 3.675 .330 .431 | $7193-ND 21.86 17.35 12.15 | ACC28DRTH 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 .431 | $7238-ND 36.82 29.23 20.46 | FMIM22DSEH 
28/56 | 3.075 3.375 3.675 .330__.431 | $7219-ND§ 22.96 18.23 12.76 | ACC28DRTH-S13 28/56 | 4.652 4.965 5.307 .438 .431 | $7239-ND 45.74 36.30 25.41 | FMM28DSEH 
31/62 [3.375 3.675 3.975 330 .431 | S7194-ND 23.91 18.98 13.29 /ACC31DRTH 36/72 [5.900 6.213 6555 438 431 | $7240-ND 56.23 44.63 31.24 | FMM36DSEH 
50/100 | 5.275 5.575 5.875 400 .431 | $7195-ND 35.28 28.00 19.60 | ACC50DRTH 43/86 | 6.992 7.305 7.647 .500 .431 | $7241-ND 66.09 52.45 36.72 | FMM43DSEH 
60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7220-ND§ 42.37 33.63 23.54 | ACC60DRTH-S13 © ROHS Compliant § Card Extender Wire Wrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
SULLINS Edgecard Connectors — Straight (cont) Cont. | A B C  D_ E | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
30/60 | 1.142 1.778 2.092 370 360 | $3277-ND 55.85 44.33  26.60| RZES0DHAS 
= 7 5 ' 35/70 | 1.465 1.975 2.289 370 .360 | $3278-ND 57.42 45.58 — 27.35] RZES5DHAS. 
eof eigen cman real toerie ee rae ae (somite 40/80 | 1535 2171 2485 370 .360 | $3279-ND 58.97 46.80 -—28.08/ RZE4ODHAS 
Fig. 3 — 100” Contact Centers — RoHS Compliant 45/90 | 1.732 2.368 2.682 .370 .360 | $3280-ND 60.39 47.93 28.76] RZE4SDHAS. 
a0) 0775 107 1.875 330 431 | S3000-ND 479380 2.66) EBCOSDAEH 50/100 | 1.929 2565 2.879 370 360 | $3281-ND 61.93 49.15 29.49] RZES0DHAS. 
6/12 | 0.875 1.175 1475 .330 431 $3295-ND 12.22 9.70 6.79) EBCOSDREH -100" Row Spacing, .050" Contact Centers 
10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431]| $3301-ND 4.38 3.48 2.44] EBCIODREH 6/12 | 0.540 0.826 1.140 .370 .915 | $3242-ND 27.56 21.88 13.13] RZBO6DHAS 
15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431| $3307-ND 699 555 3.89] EBCISDREH 10/20} 0.740 1.026 1.340 .370 .915 | $3243-ND 28.60 2270 13.62] RZB1ODHAS 
18/36 | 2.075 2.375 2.675.330 _.431 |_$3312-ND 8.91 7.08 _4.96| EBC18DREH 10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 .915 | $3369-ND@ 2375 18.85 11.31/ RBB10DHAS 
22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 431] S3317-ND 17.10 13.58 9.51] EBC22DREH 15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .915 | $3245-ND 30.05 23.85 14.31] RZB15DHAS 
25/50 | 2.775 3.075 3.375 .330 .431 | $3321-ND 844 670 4.69] EBC25DREH 20/40 | 1.240 1.526 1.840 370 915 | S3377-ND@ _—-28.00_~—=s22.23-—13.34| RBB2ODHAS 
35/70 | 3.775 4.075 4.375 400 431 | $3324-ND 12.92 10.25 7.18] EBC3SDREH 22/44 | 1.340 1.626 1.940 370 .915 | $3247-ND 32.00 25.40 15.24] RZB22DHAS 
36/72 | 3.875 4.175 4.475 .400__.431 | $3325-ND 1175 _9.33 _6.53) EBC36DREH 25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .915 | $3248-ND 32.79 26.03 15.62] RZB25DHAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 30/60 | 1.740 2.026 2340 .370 .915 | $3249-ND 34.21 27.15 16.29] RZB30DHAS 
6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431] $3336-ND 570 453 3.17] EBMO6DSEH 34/68 | 1.940 2.226 2540 .370 .915 | $3250-ND 35.37 28.08 ~—-16.85] RZB34DHAS 
10/20 | 1.844 2.157 2.499 .325 431) $3340-ND 791 6.28 4.40] EBM10DSEH 34/68 | 1940 2.226 2.540 370 915 | S3385-ND@ _—33.96 —=«26.95_—‘16.17| RBB34DHAS 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | S$3345-ND 16.16 12.83 8.98] EBM15DSEH 35/70 | 1.990 2.276 2.590 370 .915 | $3251-ND 35.63 28.28 16.97| RZB35DHAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431| $3348-ND 17.17 13.63 9.54] EBM18DSEH 40/30 | 2.240 2526 2840 370 915 | $3252-ND 3708 2943 17.66 RZB4ODHAS 
22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 431 | $3354-ND 18.40 14.60 _10.22| EBM22DSEH 45/90 | 2490 2776 3090 370 915 | $3253-ND 3840 3048  1829| RZB45DHAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 50/100] 2.740 3.026 3.340 370 .915 | $3254-ND 39.82 31.60 18.96] RZBS0DHAS 
6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 431 | $3333-ND 5.32 4.23 2.96) EBMO6DREH 60/120 | 3.240 3.526 3.840.370 915 | $3255-ND. 42.68 33.88 _20.33| RZBGODHAS 
10/20 ) 1.844 2.157 2.499 325 431) $3337-ND 5.95 4.73 3.31] EBMI0DREH 64/128] 3.440 3.726 4.040 370 915 | $3256-ND 43.72 34.70 20.82] RZBG4DHAS 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 431) $3343-ND 9.51 7.55 5.29) EBMISDREH 75/150 | 3.990 4.276 4.590 370 915 | $3257-ND 46.84 3718 22.31] RZB75DHAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431| $3346-ND 19.94 15.83 11.08] EBM18DREH soieo| 4240 4526 4840 370 915 | Sa258-ND 48.26 3830  22.98| RZBBODHAS 
22/44 | 3.716 4.029 4.371.325 431 | $3351-ND 10.30 8.18 _5.73| EBM22DREH 95/1701 4490 4776 5090 370 915 [eeeeontn 4971) 30.45" 03.67 RUBBSDUAS 
28/56 | 4.652 4.965 5.307 438 431] S3356-ND 14.40 11.43 8.00| EBM28DREH : : oe ‘ : : : 
36/72 | 900 6213 6555 438 431| S3360-ND 9907 9308 1616| EBMS6DREH 95/190 | 4.990 5.276 5.590.370 915 | $3260-ND 52.45 41.63 24.98| RZBOSDHAS 
; : 100/200| 5.240 5.526 5.840 370 .915 | S3261-ND 53.87 42.75  25.65| RZB100DHAS 
@ ROHS Compliant §Card Extender %* Wire Wrap 105/210] 5.490 5.776 6.090 370 915 | $3262-ND 55.31 43.90 26.34] RZB105DHAS 
108/216] 5.640 5.926 6.240 370 .915 | $3263-ND 56.20 44.60 —26.76| RZB108DHAS 
‘ 110/220] 5.740 6.026 6.340 .370 .915 | $3264-ND 56.73 45.03 27.02] RZB110DHAS 
Accessories 120/240] 6.240 6.526 6.840 370 .915 | $3265-ND 59.60 47.30 _28.38| RZB120DHAN 
Pos./ Digi-Key Price Each Sullins .150” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Cont. | Description Part No. 1 10 100 |Part No. 10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 610 ] $3297-ND 570 453 3.17) EBC10DCAH 
Polarizing Keys — RoHS Compliant 49/98 | 5.160 5.475 5.735 .370 610 | $3328-ND 19.28 15.30 10.71] EBC49DCAN-S605 
— Polarizing Key used for Low Profile (.431”) PLA-K1-ND — mK .09 | PLA-K1 High Temperature, 150°C, 
- Polarizing Key used for all other Profiles PLC-K1-ND _ 13 .09 | PLC-K1 .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
AGP Connector 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 431 | $7182-ND 21.70 17.23 12,06] ACC18DRAS 
90/180 | u-AGP-PRO S3161-ND 2.27 1.80 1.08 ) TPWEOSODKHN-TAGP 30/60 | 3.260 3.575 3.835 400 .610 | $7172-ND¢ 37.20 29.53 20.67) ACC30DKEH-S1191 
86/132 | 1.0mm AGP Edge Card SS20SND) 6.11 4.85 2.91 /LPWEOBGDKRN-TAGP 36/72 | 3875 4175 4.475 400 431 | $7183-ND 36.38 28.88 ~—-20.22| ACC36DRAS 
66/132 | Universal AGP Sori ceo 1.23 _.98 _.59 [TPWEO66DKHN-TUGP 50/100] 5.275 5.575 5.875 400 431 | S7184-ND 4757 37.75 26.43 ACCSODRAS 
TBABAD] Slot 7 Pin connector Sa162ND D0 230 158 TWEAK TOOT 60/120] 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7185-ND 55.50 44.05 30.84] ACC6ODRAS 
‘AT Expansion Board Connector — RoHS Compliant 70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 610 | $7173-ND$ 66.72 52.95 _37.07| ACC70DKEH-S1191 
49/98 | PCB Expansion Port Edge Card $3320-ND 7.62 6.05 4.24 [EBC4SDCWN-S420 High Temperature, 150°C, 
Polarizing Keys not available for product with .050 and 1mm contact spacing. +156" Contact Centers — RoHS Compliant 
12/24] 2.156 2469 2811 325 431 ] $7203-ND 15.91 1263 8.84) ACM12DRAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 325.431 | $7204-ND 19.81 15.73 11.01] ACM18DRAS 
i High Temperature, 200°C, 
Right Ang le .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Materials: 22/44 [2.475 2.775 3.075 330 .431 | $7223-ND 4.77 33.15 23.21] FMC22DRAS 
* Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) UL 35/70 | 3.775 4.075 4.375 400 .431 | $7224-ND 60.80 48.25 33.78] FMC35DRAS 
94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be “PPS” and 43/86 | 4.575 4.875 5.175 .400 .431 | $7225-ND 72.36 57.43 40.20] FMC43DRAS 
for all others it will be “PBT” « Contacts: Phosphor Bronze (Standard) .156” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
S rannination Plsbngt Tit, Syst Nickels /Wbi File: Number reses7 50 | 0775 1.075 1375 330 431 | $3289-ND 592 470 3.29] EBCOSDRAS 
. 6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 431 | $3294-ND 5.73 4.55 3.19] EBCO6BDRAS. 
ee = . z 10/20} 1.275 1.575 1.875 .330 431 | $3300-ND 508 414 3.01/ EBCIODRAS 
Hee A Sea ee S peal ‘ ie ae 100 ea 15/30 | 1.775 2075 2375 .330 .431 | $3306-ND 810 643  — 4.50/EBCISDRAS 
: : 2 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $3311-ND 8.10 643 4.50] EBC18DRAS 
1mm Contact Centers 22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 .431 | $3316-ND 21.42 17.00 _11.90| EBC22DRAS 
5/10 | 0.157 0.793 1.107 .370 .360 | $3272-ND 48.38 38.40 23.04] RZEO5DHAS -156” Row Spacing, .156” Contact Centers 
10/20 | 0.354 0.990 1.304 .370 360 | $3273-ND 49.80 39.53 23.72} RZE10DHAS j224 | 2.156 2469 2811 325 431 | S5121-ND 794 630 441 EZM12DRAS 
15/30 | 0.551 1.187 1.501 .370 .360 | $3274-ND 51.35 40.75 24.45 | RZE15DHAS 42/24 12156 2.469 2.811 .325 .431 | S3341-ND@ 9.58 7.60 5.32] EBM12DRAS 
20/40 | 0.748 1.384 1.698 .370 360 | $3275-ND 52.76 41.88 25.13} RZE20DHAS 22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 .431 | S3350-ND@ —‘12.32 9.78 6.85] EBM22DRAS 
25/50 | 0.945 1581 1.895 .370 360 | $3276-ND 5431 43.10 25.86 RZE25DHAS © RoHS Compliant $.093" PCB 


NEW! Male Edgecard Connectors and Card Extenders 


Materials: 


«Insulator: PBT * Contact: Phosphor Bronze » Operating Temperature: -65°C ~ 
125°C * Processing Temperature: 260°C for 10 seconds max. « Plating: All platings 
are lead free and have .000050” nickel underplate * Contact Surface: .000010” Gold 
* Termination: .000100” pure tin, matte *UL Flammability Rating: 94V-0 * Voltage 
Rating: 600VDC minimum at sea level * Current Rating: 3A per contact pair * Voltage 


Drop: 30mV at rated current « Insulation Re: 


sistance: 5000MQ 


Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
Cont. A B c Part No. 1 10 100 Part No. Cont. A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
16 | 2652 3406 3708 | S7HMGND 1036 828 5.76 | EBMTeMMBD 
Fig. 1 — Right Angle, .100 22/44 3.276 4.029 4.332 $7346-ND 11.43 9.08 6.36 EBM22MMBD 
6/12 0.500 1.175 1.436 $7281-ND 6.87 5.45 3.82 EBCO6MMBD 28/56 4.212 4.965 5.268 $7347-ND 13.10 10.40 7.28 EBM28MMBD 
10/20 0.900 1.575 1.836 $7282-ND 8.16 6.48 4.54 EBC10MMBD Fig. 2A — Vertical, .100, Wire-Wrap 
12/24 1.100 1.775 2.036 $7283-ND 8.73 6.93 4.85 EBC12MMBD. 6/12 0.500 1.175 1.436 $7293-ND 6.05 4.80 3.36 EBCO6MMMD. 
15/30 1.400 2.075 2.336 $7284-ND 9.54 7.58 5.31 EBC15MMBD. 10/20 0.900 1.575 1.836 $7294-ND 7.25 5.75 4.03 EBC10MMMD. 
18/36 1.700 2.375 2.636 $7285-ND 10.36 8.23 5.76 EBC18MMBD 12/24 1.100 1775 2.036 $7295-ND 7.78 6.18 4.33 EBC12MMMD 
20/40 1.900 2.575 2.836 $7286-ND 10.87 8.63 6.04 EBC20MMBD 15/30 1.400 2.075 2.336 $7296-ND 8.54 6.78 4.75 EBC1SMMMD. 
22/44 2.100 2.775 3.036 $7287-ND 11.43 9.08 6.36 EBC22MMBD. 18/36 1.700 2.375 2.636 $7297-ND 9.29 7.38 5.17 EBC18MMMD 
25/50 2.400 3.075 3.336 $7288-ND 12.25 9.73 6.81 EBC25MMBD 20/40 1.900 2.575 2.836 $7298-ND 9.77 7.75 5.43 EBC20MMMD 
30/60 2.900 3.575 3.836 $7289-ND 13.58 10.78 7.55 EBC30MMBD. 22/44 2.100 2.775 3.036 $7299-ND 10.30 8.18 5.73 EBC22MMMD 
35/70 3.400 4.075 4.336 $7290-ND 14.99 11.90 8.33 EBC35MMBD 25/50 2.400 3.075 3.336 $7300-ND 11.06 8.78 6.15 EBC25MMMD. 
36/72 3.500 4.175 4.436 $7291-ND 15.25 12.10 8.47 EBC36MMBD 30/60 2.900 3.575 3.836 $7301-ND 12.25 9.73 6.81 EBC30MMMD. 
50/100 | 4.900 5.575 5.836 $7292-ND 19.40 15.40 10.78 EBC5O0MMBD 35/70 3.400 4.075 4.336 $7302-ND 13.55 10.75 7.53 EBC35MMMD 
Fig. 1 — Right Angle, .156 36/72 3.500 4.175 4.436 $7303-ND 13.77 10.93 7.65 EBC36MMMD 
6/12 0.780 1.533 1.836 S7341-ND 6.87 5.45 3.82 EBMO6MMBD 50/100 4.900 6.575 5.836 $7304-ND 17.64 14.00 9.80 EBCS5OMMMD. 
10/20 1.404 2.157 2.460 $7342-ND 8.16 6.48 4.54 EBM10MMBD Fig. 2A — Vertical, .156, Wire-Wrap 
12/24 1.716 2.469 2.772 $7343-ND 8.73 6.93 4.85 EBM12MMBD 6/12 0.780 1.533 1.836 $7348-ND 6.05 4.80 3.36 EBMO6MMMD 
15/30 | 2.184 2.937 3.240_| $7344-ND 9.54 7.58 5.31 | EBM15MMBD (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


E SULLINS NEW! Male Edgecard Connectors and Card Extenders (cont) 


Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
Cont. A B c Part No. 1 10 100 Part No. Cont. A B c Part No. i 10 100 Part No. 
10/20 1.404 2.157 2.460 $7349-ND 7.25 5.75 4.03 EBM10MMMD. 25/50 2.400 3.075 3.336 $7324-ND 11.91 9.45 6.62 EBC25MMNN 
12/24 1.716 2.469 2.772 $7350-ND 7.78 6.18 4.33 EBM12MMMD 30/60 2.900 3.575 3.836 $7325-ND 13.14 10.43 7.30 EBC3OMMNN 
15/30 2.184 2.937 3.240 $7351-ND 8.54 6.78 4.75 EBM15MMMD. 35/70 3.400 4.075 4.336 $7326-ND 14.43 11.45 8.02 EBC35MMNN 
18/36 2.652 3.405 3.708 $7352-ND 9.29 7.38 517 EBM18MMMD. 36/72 3.500 4.175 4.436 $7327-ND 14.65 11.63 8.14 EBC36MMNN 
22/44 3.276 4.029 4.332 $7353-ND 10.30 8.18 5.73 EBM22MMMD 50/100 | 4.900 5.575 5.836 $7328-ND 18.52 14.70 10.29 EBC50MMNN 
28/56 4.212 4.965 5.268 $7354-ND 11.81 9.38 6.57 EBM28MMMD Fig. 2B — .100, No Mounting Ears, .175 Tail Length 
Fig. 2A — Vertical, .100, Thru-Hole 6/12 0.500 1.175 1.436 $7329-ND 6.93 5.50 3.85 EBCO6MMRN 
6/12 0.500 1.175 1.436 $7305-ND 6.05 4.80 3.36 EBCO6MMWD 10/20 0.900 1.575 1.836 $7330-ND 8.13 6.45 4.52 EBC1OMMRN 
10/20 0.900 1.575 1.836 $7306-ND 7.26 5.75 4.03 EBC1OMMWD 12/24 1.100 1.775 2.036 $7331-ND 8.66 6.88 4.82 EBC12MMRN 
12/24 1.100 1.775 2.036 $7307-ND 7.78 6.18 4.33 EBC12MMWD 15/30 1.400 2.075 2.336 $7332-ND 9.42 7.48 5.24 EBC1SMMRN 
15/30 1.400 2.075 2.336 $7308-ND 8.54 6.78 4.75 EBC1SMMWD 18/36 1.700 2.375 2.636 $7333-ND 10.17 8.08 5.66 EBC18MMRN 
18/36 1.700 2.375 2.636 $7309-ND 9.29 7.38 5.17 EBC18MMWD 20/40 1.900 2.575 2.836 $7334-ND 10.62 8.43 5.90 EBC20MMRN 
20/40 1.900 2.575 2.836 $7310-ND 9.77 7.75 5.43 EBC20MMWD 22/44 2.100 2.775 3.036 $7335-ND 11.15 8.85 6.20 EBC22MMRN 
22/44 2.100 2.775 3.036 $7311-ND 10.30 8.18 5.73 EBC22MMWD 25/50 2.400 3.075 3.336 $7336-ND 11.91 9.45 6.62 EBC25MMRN 
25/50 2.400 3.075 3.336 $7312-ND 11.06 8.78 6.15 EBC25MMWD 30/60 2.900 3.575 3.836 $7337-ND 13.14 10.43 7.30 EBC30MMRN 
30/60 2.900 3.575 3.836 $7313-ND 12.25 9.73 6.81 EBC30MMWD 35/70 3.400 4.075 4.336 $7338-ND 14.43 11.45 8.02 EBC35MMRN 
35/70 3.400 4.075 4.336 $7314-ND 13.55 10.75 7.53 EBC35MMWD 36/72 3.500 4.175 4.436 $7339-ND 14.65 11.63 8.14 EBC36MMRN 
36/72 3.500 4.175 4.436 $7315-ND 13.77 10.93 7.65 EBC36MMWD 50/100 | 4.900 5.575 5.836 $7340-ND 18.52 14.70 10.29 EBCSOMMRN 
50/100 4.900 5.575 5.836 $7316-ND 17.64 14.00 9.80 EBCSOMMWD Fig. 2B — .156, No Mounting Ears, .545 Tail Length 
Fig. 2A — Vertical, .156, Thru-Hole ei2 | 0780 1533 1836 | $7362-ND 6.93 5.50 3.85 | EBMO6MMNN 
6/12 0.780 1.533 1.836 $7355-ND 6.05 4.80 3.36 EBMO6MMWD 10/20 1.404 2.157 2.460 $7363-ND 8.13 6.45 4.52 EBM10MMNN 
10/20 1.404 2.157 2.460 $7356-ND 7.25 5.75: 4.03 EBM10MMWD 12/24 1.716 2.469 2.772 $7364-ND 8.66 6.88 4.82 EBM12MMNN 
12/24 1.716 2.469 2.772 $7357-ND 7.78 6.18 4.33 EBM12MMWD 15/30 2.184 2.937 3.240 $7365-ND 9.42 748 5.24 EBM15MMNN 
15/30 2.184 2.937 3.240 $7358-ND 8.54 6.78 4.75 EBM15MMWD 18/36 2.652 3.405 3.708 $7366-ND 10.17 8.08 5.66 EBM18MMNN 
18/36 2.652 3.405 3.708 $7359-ND 9.29 7.38 5.17 EBM18MMWD 22/44 3.276 4.029 4.332 $7367-ND 11.15 8.85 6.20 EBM22MMNN 
22/44 3.276 4.029 4.332 $7360-ND 10.30 8.18 5.73 EBM22MMWD 28/56 4.212 4.965 5.268 $7368-ND 12.66 10.05 7.04 EBM28MMNN 
28/56 4.212 4.965 5.268 $7361-ND 11.81 9.38 6.57 EBM28MMWD 36/72 5.460 6.213 6.516 $7369-ND 15.03 11.93 8.35 EBM36MMNN 
Card Extenders Fig. 2B — .156, No Mounting Ears, .175 Tail Length 
Fig. 2B — .100, No Mounting Ears, .545 Tail Length 6/12 0.780 1.533 1.836 $7370-ND 6.93 5.50 3.85 EBMO6MMRN 
6/12 0.500 1.175 1.436 $7317-ND 6.93 5.50 3.85 EBCO6MMNN 10/20 1.404 2.157 2.460 $7371-ND 8.13 6.45 4.52 EBM10MMRN 
10/20 0.900 1.575 1.836 $7318-ND 8.13 6.45 4.52 EBC1OMMNN 12/24 1.716 2.469 2.772 $7372-ND 8.66 6.88 4.82 EBM12MMRN 
12/24 1.100 1.775 2.036 $7319-ND 8.66 6.88 4.82 EBC12MMNN 15/30 2.184 2.937 3.240 $7373-ND 9.42 7.48 5.24 EBM15MMRN 
15/30 1.400 2.075 2.336 $7320-ND 9.42 7.48 5.24 EBC1SMMNN 18/36 2.652 3.405 3.708 $7374-ND 10.17 8.08 5.66 EBM18MMRN 
18/36 1.700 2.375 2.636 $7321-ND 10.17 8.08 5.66 EBC18MMNN 22/44 3.276 4.029 4.332 $7375-ND 11.15 8.85 6.20 EBM22MMRN 
20/40 1.900 2.575 2.836 $7322-ND 10.62 8.43 5.90 EBC20MMNN 28/56 4.212 4.965 5.268 $7376-ND 12.66 10.05 7.04 EBM28MMRN 
22/44 2.100 2.775 3.036 $7323-ND 11.15 8.85 6.20 EBC22MMNN 36/72 5.460 6.213 6.516 $7377-ND 15.03 11.93 8.35 EBM36MMRN 
NEW! PCI Express Con nectors Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
Cont. A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
82/164 | 0.348 0.443 3.504 $2790-ND 2.20 1.75 1.05 | NWE82DHHN-T911 
82/164 | 0.348 0.443 3.504 $2791-ND 2.20 1.75 1.05 | NWE82DHHN-T921 
82/164 | 0.348 0.443 3.504 $2792-ND 2.20 1.75 1.05 | NWE82DHHN-T931 
115/230] 0.348 0.443 4.80 $2793-ND 6.13 4.87 2.92 | NWE115DHHN-T911 
115/230} 0.348 0.443 4.80 $2794-ND 6.13 4.87 2.92 | NWE115DHHN-T921 
115/230} 0.348 0.443 4.80 $2795-ND 6.13 4.87 2.92 | NWE115DHHN-T931 
140/280} 0.348 0.443 5.866 $2796-ND 8.45 6.71 4.03 | NWE140DHHN-T911 
140/280} 0.348 0.443 5.866 $2797-ND 8.45 6.71 4.03 | NWE140DHHN-T921 
140/280} 0.348 0.443 5.866 $2798-ND 8.45 6.71 4.03 | NWE140DHHN-T931 
Materials: « Insulator: High temperature thermoplastic * Contact Plating: Gold flash * Operating Temperature: -10°C ~ 85°C Fig. 2 — Straddle Mount 
* Processing Temperature: 260°C for 10 seconds max. * UL Flammability Rating: 94V-O * Voltage Rating: SOVDC min. at 
sea level * trent Rating: 1.1A per contact pair * Insulation Resetance: 1OOTME : 18/36 0.348 0.404 0.984 SEND 1.58 1.26 76" | NWE1SDHRN-T941 
32/64 0.348 0.404 1.535 $2800-ND 2.45 1.95 1.17 | NWE32DHRN-T941 
Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 49/98 0.348 0.404 2.204 $2801-ND 3.49 D7: 1.67 | NWE49DHRN-T941 
Cont. A B Cc Part No. if 10 100 | Part No. 82/164 | 0.348 0.404 3.504 $2802-ND 5.30 4.21 2.53 | NWE82DHRN-T941 
Fig. 1 — Vertical Thru-Hole Fig. 3 — Straddle Mount with Pegs 
18/36 0.348 0.443 0.984 $2781-ND 86 69 42 | NWE18DHHN-T911 18/36 0.348 0.404 0.984 $2803-ND 1.80 1.43 86 | NWE18DHRN-T9410 
18/36 0.348 0.443 0.984 $2782-ND 86 69 42 | NWE18DHHN-T921 32/64 0.348 0.404 1.535 $2804-ND 2.66 2.12 1.27 | NWE32DHRN-T9410 
18/36 0.348 0.443 0.984 $2783-ND 86 69 42 | NWE18DHHN-T931 49/98 0.348 0.404 2.204 $2805-ND 3.71 2.95 1.77 | NWE49DHRN-T9410 
32/64 0.348 0.443 1.535 $2784-ND 1.23 98 59 | NWE32DHHN-T911 82/164 | 0.348 0.404 3.504 $2806-ND 5.53 4.40 2.64 | NWE82DHRN-T9410 
32/64 0.348 0.443 1.535 $2785-ND 1.23 98 59 | NWE32DHHN-T921 Fig. 4 — Straddle Mount with Ear Clips 
32/64 | 0.348 0.443 1.535 | $2786-ND 1.23 98 59 | NWE32DHHN-T931 18/36 | 0.348 0.404 0.989 | $2807-ND 1.87 1.49 90 | NWE18DHRQ-T941 
49/98 0.348 0.443 2.205 $2787-ND 1.80 1.43 .86 | NWE49DHHN-T911 32/64 0.348 0.404 1.535 $2808-ND 2.81 2.23 1.34 | NWE32DHRQ-T941 
49/98 0.348 0.443 2.205 $2788-ND 1.80 1.43 .86 | NWE49DHHN-T921 49/98 0.348 0.404 2.204 $2809-ND 3.87 3.07 1.85 | NWE49DHRQ-T941 
49/98 0.348 0.443 2.205 $2789-ND 1.80 1.43 .86 | NWE49DHHN-T931 82/164 | 0.348 0.404 3.504 $2810-ND 5.69 4.52 2.71 | NWE82DHRQ-T941 
— 


IND 
PCI Express Card 
Edge Connectors 


Vertical card edge connectors specifically designed to implement PCI Express technology for desktop PCs 
and server systems. All connectors support PCI Express signal and power requirements as well as the 
interface between system board and the add on card specification. 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Card Edge Connectors 


Material and Finish: * Housing: Black glass-filled polyester, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze, duplex Plating 
A: 30” gold in contact area, tin on posts, with entire contact nickel underplated 


Technical Specifications: Di , Di B T 
* Current Rating: 1.1A, maximum N MASE ' stance piween rer} , VCO eae 
*« Contact Resistance: 26m0. maximunt lo. of (Inches) First and Last Position) Digi-Key Price Each Electronics 
‘ ‘ Pos. A B c (Inches) Part No. 1 10 100 | Part No. 
¢ Contact Material: Phosphor Bronze 
* Contact Plating: Contact Area: 151m AuNi; Terminal Area: Tin (Lead Free) :100 Centerline, Vertical Solder Posts, without Mounting Ears 
¢ Insulator Material: 30% Glass Filled Nylon 10 1.260 368 .61 0.900 A31722-ND 1.80 1.71 1.20} 5-5530843-0 
* Insulation Resistance: 1000MQ min. at 5S0VAC 15 1.760 .368 .61 1.400 A31715-ND 1.86 1.77 1.24) 5530843-2 
18 2.060 .368 .61 1.700 A31716-ND 2.22 2.11 1.48] 5530843-3 
i ra i ini i 20 2.260 .368 61 1.900 A31723-ND 240 2.28 1.60] 5-5530843-4 
se _ reas) alt Lt me ni ; seas io hls ; 22 | 2.460 368 61 2.100 A31717-ND 261 248 1.74) 5530843-4 
omaees notin (anmy | attNo bie 2% | 2760 368 61 2.400 A31718-ND 294 2.80 1.96) 5530843-5 
64 39.00 8.70 15.50 2.3 478-2841-ND 2.38 1.94 1.36 | 206325064001006 28 3.060 .368 61 2.700 A31719-ND 3.24 3.08 2.16] 5530843-6 
. - 5 30 3.260 .368 61 2.900 A31720-ND 3.48 3.31 2.32] 5530843-7 
8 Hera PB AOR” 88 | e0esenbe4ou2ne 31 | 3360 368 64 3.000 A31724-ND 357 3.40 2.38] 6-5530843-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 467 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


DIN Connectors 


No. of| No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Rows | Pins Type A B Cc D Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 
20 | Header-Right Angle | 38.12 29.47 22.86 33.02 | H1020-ND 3.54 29.28 219.60 | PCN10-20P-2.54DS 
2 50 | Header-Right Angle | 76.22 67.57 60.96 71.12 | H1050-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10-50P-2.54DS 
100 | Header-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H1100-ND 3.05 25.20 189.00 | PCN10-100P-2.54DS 
Fig. 3 
2 20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H2120-ND 6.24 51.60 387.00 | PCN10C-20S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H2144-ND 7.64 64.68 485.10 | PCN10C-44S-2.54DS 
Fig. 4 
2 44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H1144-ND 8.48 71.72 537.90 | PCN10C-44S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H8200-ND 11.14 103.05 863.35 | PCN10MC-100S-2.54DSA 
Fig. 7 
3 | 64* | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H7064-ND 4.50 37.20 279.00 | PCN13-64ACS-2.54DS 
RoHS Compliant 
Fig. 1 
20 | Header-Right Angle | 38.12 29.47 22.86 33.02 | H11156-ND 3.28 27.12 203.40 | PCN10-20P-2.54DS(72) 
32 Header-Right Angle | 53.26 44.71 38.10 48.26 | H11157-ND 4.35 36.00 270.00 | PCN10-32P-2.54DS(72) 
44 Header-Right Angle | 68.60 59.95 53.34 63.50 | H11158-ND 5.22 43.20 324.00 | PCN10-44P-2.54DS(72) 
50 | Header-Right Angle | 76.22 67.57 60.96 71.12 | H11159-ND 5.89 48.72 365.40 | PCN10-50P-2.54DS(72) 
2 64 Header-Right Angle | 94.00 85.35 78.74 88.90 | H11160-ND 6.53 54.00 405.00 | PCN10-64P-2.54DS(72) 
64 Header-Right Angle | 94.00 85.35 78.74 88.90 | H11212-ND 7.98 67.54 506.55 | PCN10MC-64P-2.54DS(72) 
90 | Header-Right Angle | 127.02 118.37 111.76 121.92 | H11161-ND 8.14 68.86 516.45 | PCN10-90P-2.54DS(72) 
100 | Header-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H11213-ND 10.07 87.60 700.80 | PCN10MC-100P-2.54DS(72) 
100 | Header-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H11162-ND 8.71 73.70 552.75 | PCN10-100P-2.54DS(72) 
Fig. 2 
20 Header-Straight 43.3 38.1 29.47 = 22.86 | H11163-ND 3.83 31.68 237.60 | PCN10-20P-2.54DSA(72) 
32 Header-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 | H11164-ND 4.50 37.20 279.00 | PCN10-32P-2.54DSA(72) 
9 44 Header-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 | H11165-ND 5.57 46.08 345.60 | PCN10-44P-2.54DSA(72) 
50 Header-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 | H11166-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10-50P-2.54DSA(72) 
64 Header-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 | H11167-ND 6.86 58.08 435.60 | PCN10-64P-2.54DSA(72) 
90 Header-Straight | 132.20 127.00 118.37 111.76 | H11168-ND 8.10 70.40 563.20 | PCN10-90P-2.54DSA(72) 
Fig. 3 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H11169-ND 6.18 51.12 383.40 | PCN10C-20S-2.54DS(72) 
32 Socket-Right Angle | 58.34 44.36 38.10 53.34 | H11170-ND 6.61 54.72 410.40 | PCN10C-32S-2.54DS(72) 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H11171-ND 7.57 64.02 480.15 | PCN10C-44S-2.54DS(72) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 67.22 60.96 76.20 | H11181-ND 8.19 69.30 519.75 | PCN10C-50S-2.54DS(72) 
64 Socket-Right Angle | 98.98 85.00 78.74 93.98 | H11182-ND 8.51 74.00 592.00 | PCN10C-64S-2.54DS(72) 
90 | Socket-Right Angle | 132.00 118.02 111.76 127.00 | H11183-ND 10.38 96.02 804.45 | PCN10C-90S-2.54DS(72) 
9 100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H11184-ND 11.16 103.23 864.90 | PCN10C-100S-2.54DS(72) 
20 | Socket-RightAngle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H11185-ND 3.19 26.40 198.00 | PCN13-20S-2.54DS(71) 
32 Socket-Right Angle | 58.34 44.36 38.10 53.43 | H11186-ND 412 34.08 255.60 | PCN13-32S-2.54DS(71) 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H11187-ND 5.10 42.24 316.80 | PCN13-44S-2.54DS(71) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 67.22 60.96 76.20 | H11468-ND 5.66 46.80 351.00 | PCN13-50S-2.54DS(81) 
64 Socket-Right Angle | 98.98 85.00 78.74 93.98 | H11189-ND 6.58 55.66 417.45 | PCN13-64S-2.54DS(71) 
90 | Socket-Right Angle / 132.00 118.02 111.76 127.00 | H11190-ND 8.24 69.74 523.05 | PCN13-90S-2.54DS(71) 
100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H11191-ND 8.92 75.46 565.95 | PCN13-100S-2.54DS(71) 
Fig. 4 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 | H11192-ND 4.87 40.32 302.40 | PCN10C-20S-2.54DSA(72) 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 | H11193-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10C-32S-2.54DSA(72) 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H11194-ND 7.80 66.00 495.00 | PCN10C-44S-2.54DSA(72) 
50 Socket-Straight 77.22 = 72.22 = 67.22 ~—- 60.96 _ | H11195-ND 8.16 69.08 518.10 | PCN10C-50S-2.54DSA(72) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11196-ND 8.67 75.40 603.20 | PCN10C-64S-2.54DSA(72) 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 | H11197-ND 11.41 99.20 793.60 | PCN10C-90S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11198-ND 10.90 100.83 844.75 | PCN10C-100S-2.54DSA(72) 
32 | Socket-Straight-W/W | 54.36 49.36 43.36 38.10 | H11199-ND 8.16 69.08 518.10 | PCN10-32S-2.54WB(72) 
50 | Socket-Straight-W/W | 77.22 72.22 67.22 60.96 | H11200-ND 10.74 93.40 747.20 | PCN10-50S-2.54WB(72) 
9 64 | Socket-Straight-W/W | 95.00 99.00 85.00 78.74 | H11201-ND 11.26 104.16 872.65 | PCN10-64S-2.54WB(72) 
90 | Socket-Straight-W/W | 128.02 123.00 118.00 111.76 | H11202-ND 13.28 124.96 1093.40 | PCN10-90S-2.54WB(72) 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 | H11203-ND 2.90 24.00 180.00 | PCN13-20S-2.54DSA(71) 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 | H11204-ND 3.74 30.96 232.20 | PCN13-32S-2.54DSA(71) 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H11205-ND 4.76 39.36 295.20 | PCN13-44S-2.54DSA(71) 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 = 67.22 ~—- 60.96 _ | H11206-ND 5.28 43.68 327.60 | PCN13-50S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11207-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN13-64S-2.54DSA(71) 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 | H11208-ND 7.77 65.78 493.35 | PCN13-90S-2.54DSA(71) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11209-ND 8.53 72.16 541.20 | PCN13-100S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11210-ND 8.40 73.00 584.00 | PCN10MC-64S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11211-ND 10.22 94.54 792.05 | PCN10MC-100S-2.54DSA(72) 
Fig. 5 
64* | Header-Right Angle | 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11214-ND 6.97 58.96 442.20 | PCN10-64ACP-2.54DS(72) 
3 96 | Header-Right Angle | 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11215-ND 8.71 73.70 552.75 | PCN10-96P-2.54DS(72) 
96 | Header-Right Angle | 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11216-ND 8.72 75.80 606.40 | PCN10MC-96P-2.54DS(72) 
Fig. 6 
3 64* Header-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H11217-ND 7.98 67.54 506.55 | PCN10-64ACP-2.54DSA(72) 
96 Header-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H11218-ND 9.41 81.80 654.40 | PCN10-96P-2.54DSA(72) 
Fig. 7 
3 64* | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H11219-ND 7.83 66.22 496.65 | PCN13-64ACS-2.54DS(71) 
96 | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H11220-ND 9.05 76.56 574.20 | PCN13-96S-2.54DS(71) 
Fig. 8 
96 | Socket-Straight | 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11221-ND 10.07 87.60 700.80 | PCN10MC-96S-2.54DSA(72) 
3 64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11222-ND 8.92 75.46 565.95 | PCN10-64ACS-2.54DSA(72) 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11223-ND 8.53 72.16 541.20 | PCN13-96S-2.54DSA(71) 
96 | Socket-Straight-W/W | 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11224-ND 14.01 131.84 1153.60 | PCN10-96S-2.54WB(72) 


* 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP DIN Connectors 


Specification: * Housing: Polyester, gray, 94V-0 rated 
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No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Price Each AMP 
Fig. Rows Pins Rating A B c Part No. 1 25 Part No. 
Brass Contacts 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29001-ND 2.92 2.72 536053-5 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A32808-ND® 2.73 2.54 5536053-5 
1 2 64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1250-ND 4.45 4.14 536052-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29000-NDt 5.68 5.28 536385-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32297-NDt} 5.13 4.94 5536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A1276-ND 2.82 2.62 650946-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A32298-ND® 2.98 2.87 5650478-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29005-NDt 3.69 3.43 650916-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A32809-ND@t+ 3.45 3.20 5650916-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1281-ND 3.31 3.08 650948-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A32810-ND® 3.09 2.88 5650948-5 
64* 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1280-ND 4.87 4.53 650951-5 
64* 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A32811-ND® 4.56 4.24 5650951-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29008-NDt 4.43 4.12 536406-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32812-ND 4.14 3.85 5536406-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29013-NDt 4.43 4.12 536356-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32813-ND® 4.14 3.85 5536356-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1255-ND 4.03 3.75 650945-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A32299-ND® 3.63 3.50 5650945-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32300-ND® 4.26 4.11 5650947-5 
2 96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29007-NDt 6.40 5.95 536405-5 
3 96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32814-ND® 5.98 5.56 5536405-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A1254-ND 5.05 4.70 650473-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29009-ND§ 5.10 4.74 536010-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32815-ND@§ 4.79 4.45 5536010-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29010-NDt§ 5.54 5.15 536416-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32816-ND@t§ 5.15 4.79 5536416-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29012-NDt 5.30 4.93 650913-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32817-ND® 4.96 4.61 5650913-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A1277-ND Tal 6.61 650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A32301-ND® 6.43 6.19 5650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A1283-ND 19.54 18.15 650949-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A32818-ND® 18.26 16.96 5650949-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A1278-ND 7.06 6.56 650907-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A32302-ND® 6.40 6.17 5650907-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A32819-NDt+ 12.68 11.78 5650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1238-ND 3.02 2.81 650936-5 
32* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32820-ND® 2.82 2.62 5650936-5 
48 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32303-ND® 2.88 2.78 5650479-5 
3 3 48 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1237-ND 3.67 3.41 650477-5 
48 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32821-ND® 3.50 3.25 5650477-5 
64* 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A29034-ND 3.78 3.51 650933-5 
64* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32822-ND@ 3.53 3.28 5650933-5 


@ RoHS Compliant 


* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open 


t With Boardlock 


§ High Temperature Housing 


+ Contact finish 30p” gold over 50y” nickel in contact area 


(Continued) 
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Zz Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP DIN Connectors (cont.) 


No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Price Each AMP 
Fig. Rows Pins Rating A B c i 25 Part No. 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1261-ND 3.78 3.52 650934-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32823-ND® 3.60 3.35 5650934-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29032-ND 4.61 4.29 650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32824-ND® 4.31 4.01 5650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1260-ND 4.60 4.28 650470-5 
3 3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32825-ND® 4.38 4.08 5650470-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A1239-ND 11.26 10.46 650910-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A32826-ND® 10.72 9.96 5650910-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A29037-ND 9.69 9.00 650919-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32827-ND® 9.13 8.48 5650919-5 
150 2 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A1297-ND 24.72 22.96 650911-5 
150 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A32828-ND® 23.52 21.84 5650911-5 
Phosphor Bronze Contacts 
Type B Vertical Receptacle 
32 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1253-ND 3.91 3.64 650858-5 
32 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32829-ND® 3.65 3.40 5650858-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A29002-ND 5.44 5.06 650859-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A32830-ND® 5.08 4.73 5650859-5 
4 2 64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29003-ND 4.73 4.40 650860-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32831-ND® 4.42 4.11 5650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1252-ND 4.73 4.40 650861-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32832-ND® 4.42 4.11 5650861-5 
64 — 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29004-ND 5.84 5.43 650861-4 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32833-ND® 5.46 5.08 5650861-4 
Type C Vertical Receptacle 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A1287-ND 4.11 3.82 535070-5 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A32834-ND® 3.84 3.57 5535070-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A29022-ND 4.73 4.40 535070-4 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A32835-ND® 4.42 4.11 5535070-4 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A29023-ND 4.11 3.82 535071-4 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A32836-ND® 3.84 3.57 5535071-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1259-ND 4.11 3.82 650408-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32837-ND® 3.84 3.57 5650408-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A1286-ND 4.11 3.82 650956-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32838-ND® 3.84 3.57 5650956-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29021-ND 3.67 3.41 650408-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32839-ND® 3.43 3.19 5650408-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1258-ND 4.93 4.59 535043-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32840-ND® 4.61 4.29 5535043-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A1285-ND 4.93 4.59 535090-5 
5 3 96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32841-ND® 4.61 4.29 5535090-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29014-ND 4.92 4.58 535090-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32842-ND® 4.60 4.28 5535090-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29015-NDt 6.33 5.88 650963-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32843-ND@t 5.91 5.49 5650963-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29016-ND 6.27 5.83 535090-9 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32844-ND® 5.85 5.44 5535090-9 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29017-ND 4.93 4.59 535043-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32845-ND® 4.61 4.29 5535043-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29018-NDt 10.86 10.09 536412-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32846-NDt@ 5.77 5.36 5536412-4 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A1289-ND 6.78 6.30 535098-5 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32847-ND® 6.36 5.91 5535098-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -130 (3.30) A1290-ND 11.99 10.71 650405-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -130 (3.30) A32848-ND® 11.21 10.01 5650405-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A29027-ND 29.48 27.38 650406-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A32849-ND® 27.55 25.59 5650406-5 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) 
32* 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A1294-ND 3.66 3.40 535068-5 
32* 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A32850-ND® 3.42 3.18 5535068-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A1293-ND 3.38 3.14 535034-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A29029-ND 4.37 4.06 535059-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32851-ND® 4.08 3.80 5535059-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A1292-ND 4.37 4.06 535059-5 
5 3 64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32852-ND® 4.08 3.80 5535059-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A1291-ND 4.93 4.59 535032-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A29028-ND 4.84 4.50 535032-9 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32853-ND® 4.52 4.21 5535032-9 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A1295-ND 6.05 5.62 535079-5 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A32854-ND® 5.66 5.26 5535079-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -190 (4.83) A1296-ND 7.98 7A1 535080-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -190 (4.83) A32855-ND® 7.48 6.95 5535080-5 
Type R Vertical Plug with Action Pin Posts 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A1243-ND 3.25 3.02 650918-5 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A32304-ND® 2.93 2.82 5650918-5 
64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1242-ND 12.66 11.76 650912-5 
3 3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 521 (13.23) A1265-ND 6.75 6.27 650909-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1241-ND 4.70 4.37 650889-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A32857-ND® 4.39 4.08 5650889-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -250 (6.35) A1245-ND 23.49 21.82 650921-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) .250 (6.35) A32305-ND® 21.20 20.41 5650921-5 
Type R Right Angle Receptacle 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A32306-ND® 3.03 2.92 5650868-4 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A1271-ND 4.10 3.82 650868-5 
48 2 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A32858-ND® 3.14 2.92 5650868-5 
6 3 48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A29042-NDt 11.14 10.35 650893-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1263-ND 4.37 4.06 650870-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A32859-ND® 4.08 3.80 5650870-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A29044-ND 5.35 4.97 650462-4 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A32860-ND® 5.01 4.66 5650462-4 


@ RoHS Compliant 


* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open 


+ With Boardlock 


§ High Temperature Housing  $ Contact finish 30)” gold over 50u” nickel in contact area 
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z Tyco Electronics AMP DIN Connectors (cont.) 


Authorized Distributor 


No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

Fig. Rows Pins Rating A B c Part No. al 25 Part No. 
96 3 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A1264-ND 5.35 4.97 650462-5 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A32861-ND@ 5.01 4.66 5650462-5 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A29038-ND 5.35 4.97 650461-4 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A32862-ND@ 5.01 4.66 5650461-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1262-ND 5.35 4.97 650461-5 

6 3 96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A32863-ND@ 4.06 3.77 5650461-5 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A29039-NDT 7.14 6.63 650895-4 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A32307-ND@ 7.43 7.15 5650874-5 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A30746-ND¥ 6.22 5.78 650874-4 
120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A32864-ND@ 5.77 5.36 5650874-4 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) -110 (2.79) A1274-ND 8.34 7.75 650875-5 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) -110 (2.79) A32865-ND@ 7.81 7.26 5650875-5 


RoHS Compliant = * |n 3-row format with pins on outside rows and middle row open __t With Boardlock 


ELCON Drawer Series 
Connectors 


ELCON Drawer Series family of mixed power and signal connectors is designed for an 
unlimited array of applications that use drawer-type, true hot-plug power supply units. 
Contacts for AC IN and DC OUT power, logic and signal are all housed in robust one-piece 
insulators that have built-in or optional mating guides for improved gatherability and mating 
polarization. 


Features: 

* High performance CROWN BAND contacts * Low millivolt drop, minimal temperature rise 
¢ True hot-pluggability for current interruption under load 

Applications: 

* Low noise power supplies * Switch-mode power supplies « “Live” hot-plug power supplies 


§ High Temperature Housing 


+ Contact finish 30y” gold over 50u” nickel in contact area 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each ELCON 
Fig. Description A Part No. i 25 100 Part No. 
Mini Drawer 
F Pin Connector, 16/20/16 .... 0.97 (24.6) = A36276-ND 13.28 12.03 8.52 1648111-1 
Socket Connector, 16/20/16 1.08 (27.4) = A36277-ND 9.25 8.38 5.94 1648116-1 
Lower Drawer 
Pin Connector, 12/20/12 .. 0.87 (22.1) _— A36262-ND 8.80 7.97 5.65 1648203-1 
Pin Connector, 16/20/12 .. 0.87 (22.1) = A36266-ND 8.93 8.09 5.73 1648205-1 
2 Pin Connector, 16/20/16 .... 0.87 (22.1) = A36264-ND 12.03 10.90 7.72 1648204-1 
Socket Connector, 12/20/12 1.09 (27.7) = A36263-ND 8.77 7.95 5.63 1648206-1 
Socket Connector, 16/20/12 1.09 (27.7) = A36267-ND 11.05 10.01 7.09 1648208-1 
Socket Connector, 16/20/16 .. 1.09 (27.7) = A36265-ND 9.22 8.36 5.92 1648207-1 
Middle Drawer 
Pin Connector, 4/20/12, Float Mount 1.31 (33.3) 3.15 (80.0) A36272-ND 16.59 15.03 10.65 1648151-1 
Pin Connector, 4/20/12, PCB Mount. 0.98 (24.9) 3.15 (80.0) A36274-ND 18.82 17.04 12.07 1648152-1 
Pin Connector, 8/20/12 Crimp, Float Mount 1.46 (37.1) 3.31 (84.1) A36268-ND 9.99 9.05 6.41 1648162-1 
3 Pin Connector, 8/20/12, PCB Mount...... 1.22 (31.0) 3.31 (84.1) A36270-ND 11.74 10.64 7.54 1648163-1 
Socket Connector, 4/20/12, Float Mount . 1.36 (34.5) 3.15 (80.0) A36273-ND 14.02 12.70 9.00 1648156-1 
Socket Connector, 4/20/12, PCB Mount. . 1.23 (31.2) 3.15 (80.0) A36275-ND 18.82 17.04 12.07 1648157-1 
Socket Connector, 8/20/12 Float Mount 1.12 (28.4) 3.31 (84.1) A36269-ND 12.08 10.95 7.76 6648167-1 
Socket Connector, 8/20/12, PCB Mount. . 0.88 (22.4) 3.31 (84.1) A36271-ND 13.65 12.36 8.76 1648168-1 
Contacts and Tools 
Digi-Key Price Each ELCON 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Contacts 
Crimp Pin, Size #4, Silver ... A36278-ND 8.72 7.90 5.60 1766232-1 
Crimp Socket, Size #4, Silver A36296-ND 9.65 8.74 6.19 6648434-1 
Crimp Pin, Size #8, Silver ... A36279-ND 2.46 2.24 1.59 1766192-1 
Crimp Socket, Size #8, Silver A36294-ND 8.32 7.54 5.34 6648317-1 
PCB Pin, Size #8, Silver... A36280-ND 2.76 2.50 1.77 1766262-1 
PCB Socket, Size #8, Silver . A36295-ND 8.32 7.54 5.34 6648400-1 
Crimp Pin, Size #12, Silver .. A36281-ND 1.11 1.01 f2 1766193-1 
Crimp Socket, Size #12, Silver. A36292-ND 3.76 3.41 2.42 6648318-1 
PCB Pin, Size #12, Silver. . A36282-ND 1.17 1.06 fi 1766245-1 
PCB Socket, Size #12, Silver. A36293-ND 4.24 3.84 2.72 6648374-1 
Crimp Pin, Size #16, Silver A36283-ND 1.51 1.37 97 1766194-1 
Crimp Socket, Size #16, Silver . A36289-ND 3.90 3.53 2.50 6648319-1 
PCB Pin, Size #16, Silver. . A36284-ND 87 80 57 1766222-1 
PCB Socket, Size #16, Silver. A36290-ND 3.90 3.53 2.50 6648383-1 
Crimp Socket, Size #12, 5u” Gold, Hot-Pluggable. A36291-ND 7.66 6.94 4.92 1648384-1 
Crimp Pin, Size #20, 10y” Gold .... A36285-ND 61 56 40 1650155-1 
Crimp Socket, Size #20, 10” Gold A36287-ND 1.80 1.64 1.16 1648325-1 
PCB Pin, Size #20, 30” Gold.... A36286-ND 69 63 45 1650283-1 
PCB Socket, Size #20, 10” Gold.. A36288-ND 1.80 1.64 1.16 1648382-1 
Tools 
Insertion/Extraction Tool, Size #0, Light Yellow . A36313-ND 5.58 _ _ 1643921-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #4, Blue. A36312-ND 4.88 _— —_ 1643922-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #8, Red . A36311-ND 4.88 _— _— 1643914-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #12, Yellow/White . A36310-ND 3.95 — _ 1643915-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #16, Blue/White ... .. | A86309-ND 2.83 _ _— 1643916-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #20, Red/White................... ce eeeeeee eee eee A36308-ND 2.25 _— _— 1643917-1 
y LN 
-_— 
Wow ASTRO TOOL CORR Tools 
rs, 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Digi-Key Astro Tool Corp. 
Description Part No. Price Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies . AMT23B-ND 1250.20 AMT23B 
Size 4 Die Set for use with AMT23B. AMT23004DA-ND 261.61 AMT23004DA 
Locator for use with AMT23004DA .. AMT23011L-ND 37.11 AMT23011L. 
Size 8 Die Set for use with AMT23B. AMT23002DA-ND 261.61 AMT23002DA 
Locator for use with AMT23002DA .. AMT23009L-ND 37.11 AMT23009L. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Authorized Distributor 


ELCON CROWN EDGE Connectors 


CROWN EDGE socket connectors are a board-to-board power interconnect solution that uses ELCON high performance CROWN BAND contact technology 
configured to mate directly with a printed circuit board edge, or with a solid bus bar for higher currents. Power and signal can be combined and mounted end-to-end 
to meet the requirements of the applications. 

Applications: * Board-to-board power connections * DC-DC converters ¢ Uninterruptible power supply (UPS) * Power supplies 


Dimension A Digi-Key Price Each ELCON 
Description Inch (mm) Part No. if] 25 100 Part No. 
8 Signal Contacts, 2 Power Contacts, Press Fit 1.06 (26.8) A36247-ND 15.34 13.90 9.85 6643460-3 
6 Power Contacts, Press Fit 1.56 (39.7) A36248-ND 12.27 11.12 7.88 6650384-2 
4 Power Contacts, Press Fit, Hot Pluggable 1.06 (26.8) A36250-ND 9.01 8.16 5.78 6651331-1 
16 Signal Contacts, Press Fit 1.06 (26.8) A36251-ND 10.44 9.46 6.70 6650534-1 


ELCON CROWN CLIP Sockets 


CROWN CLIP sockets are compact, high-current socket connectors for high current bus bar power distribution. Using ELCON high performance CROWN BAND technology, 
CROWN CLIP sockets are available in single pole format to mate with a solid blade, handling up to 350 amps, or in dual pole format to mate with laminated bus bar tabs for feed and 
return currents. 

Applications: * Bus bar based power distribution * Power racks * Rack mounted switching power supplies 


Digi-Key Price Each ELCON 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Socket Connector, Dual Pole Feed Through ...................0:0s00e A36252-ND 8.82 8.00 5.67 1643902-1 
Socket Connector, Single Pole Float Mount A36254-ND 18.07 16.37 11.60 1643906-1 
Socket Connector, Dual Pole Float Mount. . A36253-ND. 6.15 5.57 3.95 1643903-1 


ELCON ICCON Single Pole Power Connectors 


ICCON connectors provide a reliable high current power interconnection with quick connect/disconnect Specifications: * Current Rating: 35A * Insulation Rating: 105°C UL94V-0 * Wire Size: 8AWG 
function for space constrained motherboard-daughterboard, cable-board and board-bus bar power delivery Applications: * Power distribution * Board-to-board interconnection »* Board-to-bus bar interconnection 
applications. ¢ Board-to-wire interconnection » High density power designs * Board stacking 


> 0.37 (9.35) 
an, 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each ELCON 

Fig. | Description A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Parallel Solder Pin, Right Angle, Non-locking 0.4 (10.16) 0.4 (10.16) 0.5 (12.7) A36259-ND 7.00 6.34 4.49 6643281-1 
Parallel Solder Pin, Right Angle, Non-locking 0.36 (9.02) 0.29 (7.37) 0.53 (13.34) A36260-ND 13.44 12.17 8.62 6643228-1 
2 Parallel Solder Socket, Right Angle 0.36 (9.02) 0.29 (7.37) 0.53 (13.34) A36261-ND 10.84 9.82 6.96 6643229-1 
Solder Socket, Right Angle 0.42 (10.66) 0.4 (10.16) 0.5 (12.7) A36258-ND 4.93 4.47 3.17 6643232-1 
3 | Power Guide Socket, 2 Position Right Angle _ _ _ A36255-ND 36.04 32.64 23.12 1766664-1 
4 Pin Connector, 2 Position Power Guide 0.63 (16.00) = = A36256-ND 23.45 21.24 15.05 1766663-1 
Pin Connector, 2 Position Ground Guide 0.71 (18.00) = = A36257-ND 23.74 21.51 15.24 1766663-2 


ELCON RAPID LOCK 
Bus Bar Connectors 


The RAPID LOCK connectors are single-pole, quick connect/disconnect replacement for lug 
connections, used in bus bar and backplane power distribution applications. 

RAPID LOCK connectors allow a reliable and safe connection, as well as better serviceability, 
than bolt-fitted lugs. The cable mounted sockets have a right angle configuration, and feature an 
insulator cap that provides the retention mechanism on the pin. 

The pin contacts can be attached to a bus bar by screw or swage, and to a backplane by press 
fit and backup screw. 


Features: 
* Locking feature “snaps” each contact to mating pin * Low contact resistance * Up to 250A 
per contact 


Digi-Key Price Each ELCON 

Fig. Description Part No. ‘l 25 100 Part No. 
Crown Socket Jumper, Size #8, Variable Crimp Sizes ....................4 A36297-ND 40.07 36.29 25.71 6648228-1 
1 Crown Socket Jumper, Size #8, 6AWG Crimp. A36298-ND 17.52 15.87 11.24 1766484-1 
Crown Socket Right Angle, Size #4, 8AWG Crimp . as A36299-ND 8.61 7.80 5.53 6648235-1 
Crown Socket Right Angle, Size #4, GAWG Crimp..................6.2028 A36300-ND 9.30 8.43 5.97 6648239-1 
2 Pin Contact, Size #8 Swage Mount, Locking Style — Press Fit. A36301-ND 3.84 3.48 2.47 6648221-1 
Pin Contact, Size #4 Swage Mount, Locking Style — Press Fit. A36302-ND 3.84 3.48 2.47 6648222-1 
3 Pin Contact, Size #4 Screw Mount, Locking Style — Press Fit ............ A36303-ND 8.06 7.30 5.17 6648224-1 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Black............... 0.0.0.0 cece eens e eee A36304-ND 2.44 2.21 157 1651003-1 
4 Insulation Boot, Size #4 and #8, Red . A36305-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-2 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Grey. An A36306-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-3 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Blue................ 00. ccc cece cece ee ee A36307-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


DIN Connectors — Mating Pin Size - .025” (.64mm) Square 


AMP Eurocard DIN Connectors 


Material: * Housing: Polyester, grey 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 


Price Each 


AMP 


Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) 


Type C Right Angle Plug with Action Pin Posts 


and .093” (2.36mm) and Above) 


No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length Digi-Key Vertical 
Rows Pins A B Inch (mm) C Part No. 1 25 Part No. ais 
(8509) 
Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 
3 a6 | 3.740(95.00) | 3.543(90.00) | 521 (13.28) | A28047-ND@ Tete ~ T8085 | 2leated 
A29048-NDt 17.08 15.86 | 1-215912-4 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 
521 (13.23) A29049-ND 9.10 8.45 | 148057-5 
521 (13.23) A32866-ND® 8.65 8.04 | 5148057-5 
3 96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) A29052-ND@t 14.64 12.20 | 1-148057-5 B 
.669 (16.99) A29051-ND 9.38 8.71 | 148059-5 i= .100 (2.54) —_ Position #1 
669 (16.99) | A32867-ND® 8.90 8.27 | 5148059-5 Se GoSoES 
669 (16.99) | A29050-ND@t 13.94 12.95 | 1-148059-5 SSS eiy Aaa 


3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) -114 (2.90) A29053-ND 11.68 1 


0.85 | 215605-4 


@ RoHS Compliant 


Shrouds Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type C and R connectors (without mounting holes) 
mounted in .125” (3.18mm), .093” (2.36mm) and .062” (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference 
areas are located in selected cavities. Material: Polyester, gray, 94V-0 rated 


t Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


-— 347 (88.14) _, 


T 


t 
PC Board Thick- Use With Post Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP By 
ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. 1 25 | Part No. A “Mounting Hole 
125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) | .450 (11.43) | A29058-ND 2.63 2.45 | 533236-4 
125 (3.18) 669 (16.99) 250 (6.35) | .600 (15.24) | A29059-ND 3.33 3.10 | 533236-5 —— no (ea.b0) 
.093 (2.36) 521 (13.23) 135 (3.43) | .485 (12.32) | A29060-ND 3.30 3.07 | 533236-7 mp -100 (2.54) 
062 (1.57) 521 (13.23) 165 (4.19) | .515 (13.08) | A29061-ND 7.59 7.05 | 1-533236-0 Thooooc daonoccn C ; 
With Mounting Holes REESE | EGTED 
'+—— 310 (78.74) —+| 
125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) | .450(11.43) | A29062-ND 2.63 2.45 | 535074-1 
Keying Systems Vertical Receptacle Housing (Use Short Point Contacts) 


Material: Polycarbonate, red, 94V-1 rated 


3.264 (82.90) ~ 


A 


BISICIO. STOEL 
3.543 (90.0) — 


571 
(14.5) 
ot 


t 
114 (2.9) 


+ 236 (6) 


AyuaToD 


J 
|—3.307 (84.0)—| 


1; 3.740 (95.0) —~ 


Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Connector Type Inch (mm) Part No. 4 25 Part No. 
Pin Assembly Keying Strip 
1 C,D,F*,R .236 (6.00) A29065-ND 1.65 1.54 | 926495-1 
C,D,R .165 (4.20) A29066-ND 2.27 211 | 926495-4 
Receptacle Assembly Keying Strip 
2 B,C, D,F,Q,R - A29067-NDt 2.18 2.03 | 926495-2 


t Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be ordered separately. 
* For Type F Cable mount only. 


I:NV/)'( Compact Flash Type II Kit 


AVX offers a Compact Flash (C/F) Type II Card Kit that comes with a standard plastic extension. The C/F type II card kit consists of stainless steel covers, 50 position connector, 
plastic extensions and plastic frame. It obtains its rigidity from a unique snap feature design that locks the metal covers onto the plastic frame. The metal covers have an insulating 
film applied to them; this ensures that there is no short circuit between the components and the metal covers. The unique design of the kit can easily be assembled using a very 


simple and inexpensive bench press tool, which allows the covers to snap into the plastic frame. 


Features: * Standard plastic extensions * Easy to assemble using a simple bench press tooling * Metal covers supplied with plastic insulating film 


Applications: * PDAs (personal digital assistance) * Pagers » Digital cameras 


478-4690-ND 


Material: Housing - Polycarbonate, gray, 94V-1 rated 


4.57 (11.61) 
ee a oe 
543 
(13.80) 

i 


413 
(10.49) 


No. of) No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Rows | Pins A B (A D Part No. 1 25 | Part No. 
Type C 
3 96 | 3.740 (95.00) | 3.540 (90.00) | 3.100 (78.74)| 3.299 (83.80) | A29054-ND 8.40 7.80 | 925486-1 

48 | 2.142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10) | 1.740 (44.20) | A29055-ND 6.94 6.45 | 926040-2 
Tool (not pictured) 
Extraction Tool. A29057-ND 76.32 —| 91156-2 


Two-piece Cable Clamp Assemblies 


Material: Thermoplastic, gray, 94V-1 rated 

Note: Kits are packaged unassembled. 

Includes: Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 
439, Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, 
Strain Relief Clamp, Fixture for 180 degrees Cable outlet 


Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


A29063-ND Cable Hood Kit, Type C and Type D (96 position) $34.83/1, $808.60/25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics Z-Pack Connectors 


Authorized Distributor 


2mm FB (Futurebus+) 


466 > 
(11.84) 
Signal Module, Vertical Pin Signal Module, Right Angle Receptacle Power Module,Vertical Pin Power Module, Right Angle Receptacle 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to provide high- hold” receptacle retention feature requires no tooling for lower applied cost * Integral receptacle lead organizer 

density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” applications. Pin and Receptacle Contacts: 

Product Facts: Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 0.0038 (.000150) minimum tin- 
* High-density connections; four-row and five-row, 2mm x 2mm circuit grid * Modular design for signal and power con- _ lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel 

nections * Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-0X (48B) and EIA SP3179 * Module assemblies are Pin Contacts: Phosphor bronze 

end-to-end stackable * Choice of solder leads or compliant press-fit leads * Flat rock receptacle tooling * Unique “cold Housing: Liquid crystal polymer 


No.of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Tyco Electronics No.of Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. Description Pos. A B Part No. 1 25 | Part No. Fig. Description Pos. A B Part No. 1 25__| Part No. 
With Solder Leads | 8 = 4G (11.8) | A3285-ND 7.98 7.23 | 536613-1 120 | 2.36 (59.88) | .46 (11.8) | A31566-ND 1259 11.40 | 5536507-6 
4 | With Compliant ; 24 | 468 (11.88) | 46 (11.8) | A31567-ND 4.35. 3.94 | 5536510-1 
Press-FitLeads | ° = — __| A8286-ND 7.58 6.87 | $36614-1 With Gelder | 4g | 940 (23.88) | 46 (11.8) | A31568-ND 6.47 5.86 | 5536510-2 
RoHS Compliant 96 | 1.885 (47.88) | .46 (11.8) | A31569-ND 1012 9.17 | 5536510-3 
24 | 468 (11.88) — _T AS1555-ND 393354 | B5s65OTA 192 | 3.775 (95.89) | .46(11.8) | A31570-ND 20.38 _~—-18.46 | 5536510-4 
With Solder 48 | .940 (23.88) — — | A31556-ND 5.79 5.22 | 5536501-2 30 | .468 (17.88) | 524 (13.3) | A97842-ND 4133.75 | 5223008-1 
Leads 96 | 1.885 (47.88) _— A31557-ND 12.09 10.89 | 5536501-3 2 60 -940 (23.88) | 524 (13.3) | A97843-ND 7.08 6.41 | 5223008-2 
ie | araday | = [aaeam itt LS _L | | cnt | 28 | HE (BEI RES BE Ue | Be 
— a z ith Complian E . d 5 5 . - 
1 a ries = AS ae ND a3! 2 See Press-Fit Leads [24 | 468 (11.68) — | A81577-ND 3313.00 | 55365111 
With Compliant | 96 | 1.885 (47.88) — __| A31561-ND 1053 9.48 | 5536504-3 2 Reereres = Pea jue ore ee 
Press-Fit Leads [30 | .468 (11.88) — | A97832-ND 382 3.46 | 5223002-1 885 (47.88) _ 4 ; } ‘ 
80 | 940 (23.88) —  [eraaatan ane, se 7a|ieoage 9 192 | 3.775 (95.89) A31574-ND 17.73 16.06 | 5536511-4 
120 | 1.885 (47.88) — — | a97834-ND 4155 1047 | 5223002-4 With Solder Leads [8 = — | A31575-ND 340 2.81 | 5536600-1 
30 | .468 (11.88) | 524 (13.3) | A97838-ND 4.24 3.84 | 5223004-1 3 Win Gompllat 8 = — | a31576-ND 340 281 | 5536603-1 
60 | .940 (23.88) | .524 (13.3) | A97839-ND 816 7.40 | 5223004-2 
240 | 3.775 (95.88) |.524 (13.3) | A97884-ND «22.15 20.07 | 5223004-8 With Solder 7 _ “46 (11.8) | A31577-ND 3.82 3.46 | 5536607-1 
With Soider | 30 | -468(11.88) | 524 (13.3) | A97840-ND 413 3.75 | 5223007-1 4 ___/eads _ = 46 (11.8) [FASIS78:ND 5.62 5.09 | 5536613-1 
2 ede 60 | .940 (23.88) | 524 (13.3) | A97841-ND 7.08 6.41 | 5223007-2 With Complant 3 _ —  Weeronin Bea. ka | BESRBIE 
24 | .468 (11.88) | 46 (11.8) | A31562-ND 3.31 3.00 | 5536507-1 ress-Fit Leads 
48 | .940 (23.88) | .46 (11.8) | A31563-ND 5.57 5.04 | 5536507-2 Verticalsinow. | 20 = — | A97835-ND 225 2.04 | 223041-1 
96 | 1.885 (47.88) | .46 (11.8) | A31564-ND 1012 9.17 | 5536507-3 —! ‘Signal Shroud | 62 = — — | A97836-ND 670 6.08 | 223041-2 
192 | 3.775 (95.89) | .46(11.8) | A31565-ND 17.73 16.06 | 5536507-4 9 90 - — | A97837-ND 6.86 6.22 | 223041-3 
2mm HM PCB 


Features: © Z-PACK 2mm HM connectors comply with the requirements of IEC 917 and IEC 61076-4-101 * Complies with IEC 950 in mated condition * Signal Contact Rating 1.54 


Applications: * Telecommunication, computer and instrumentation applications - Pionnd 
Dimensions in mm 


Shielded 5 Unshielded 
Recept. Shown Recept. Shown 


Unshielded “ " Shielded Recept. Unshielded Recept. 
Recept. Shown Type D Shown Shown Shown 
No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Type A 5 | i | 5+2 Header 49.9 | A97849-ND 12.11 10.97 | 5100669-1 
110 | 5 | Shielded Receptacle] 114 | A31550-ND 12.61 7.91 | 5352068-1 W75_| 5+2 Header 49.9 | A97854-ND 19.69 17.84 _| 5106510-1 
1 | 410 5 Receptacle 10.95 | A97855-ND 10.10 9.15 | 5100147-1 _ | 133 | 5+2 _ Header — | A31549-ND 10.38 9.35 | 5352033-1 
Too | 5+1 Header = A97881-ND 9.75 8.84 | 5352352-1 133 | 5+2 | Midplane, Header _- A31551-ND 16.02 14.42 | 5352127-1 
110 5 Header — | A97846-ND 7.61 6.89 | 5100143-1 Type A/B 
110 5 Header = A97812-ND 12.14 11.00 | 5106164-1 127 | 5+2 Header 37.9 | A97831-ND 10.12 9.17 | 5646532-1 
2 | 154 | 542 Header — | A31547-ND 11.97 10.78 | 5188834-1 6 | 146 | 5+2 Header 43.9 | A97814-ND 11.55 10.47 | 5646533-1 
154 | 5+2 Header — ___|_A97852-ND 17.33 15.70_| 5106509- 169 | 5+2 Header 49.9 | A97813-ND 13.12 11.88 | 5646529-1 
154 | 5+2 Header —___| A97847-ND 10.57 9.58 | 5100668-1 Type C 
foe: Thane Header = ASSO __10.67_9.58' | §362382-1 7155 [5 Receptacle —__|_A97875-ND 8807.97 51067751 
3_| 110 5 Receptacle A97873-ND 17.65 15.99_|5106773-1 =e 5} Shilded R j AS7STeND Tao 103 see 
4 | 110} 5 Header 49.9 | A97870-ND 27.22 24.65 | 5106015-1 8 lelded:ecentacle,| = oi ; 35. / Bd821 15 
55 5 Receptacle —__|_A97857-ND 5.46 4.95 | 5100161-1 
Type B 9| 2 5 Header — | A97850-ND 5.06 4.59 | 5100159-1 
3 | 125 5 Receptacle —__|A97874-ND 27.22 24.65 | 5106774-1 7 | 542 Header —__|_A97851-ND 8.03 7.28 | 5106081-1 
95 5 Header 37.9 | A97825-ND 21.33 19.32 | 5352406-1 70 [55 5 Header —__[A97872-ND 16.38 14.84 | 5106012-1 
4 | 110 5 Header 43.9 | A97824-ND 24.72 22.40 | 5352131-1 Type D 
125 5 __Header 49.9 | A97871-ND 35.51 32.16 | 5106014-1 176 3 Receptacle ——)-A97865-ND 70.59 19.01] SOAG44DA 
95 5 | Shielded Receptacle | 37.9 | A31554-ND 10.92 6.84 | 5352171-1 "1 ; 
H 176 8 | Shielded Receptacle | _— _| A97868-ND 26.05 23.60 | 5646486-1 
110 5 | Shielded Receptacle | 43.9 | A31553-ND 12.61 7.91 | 5352152-1 
5 176 8 Header — | A97861-ND 12.08 10.95 | 5646346-1 
125 5 Receptacle 49.9 | A97856-ND 11.42 10.35 | 5100145-1 12] 599 | a42 Header = | A97818-ND 20.35 1844 | 56469561 
125 5 | Shielded Receptacle | 49.9 | _A97858-ND 14.31 12.96 | 5352069-1 : : 
125 | 5 Header 79.9 | A97853-ND 13.81 12.51 | 5106165-1 Type D/E 
125 5 Header 49.9 | A97848-ND 8.67 7.85 | 5100141-1 41 | 200 8 Receptacle _ A97821-ND 15.85 14.36 | 5646728-1 
6 | 154 | 5+2 Header 43.9 | A31548-ND 11.97 10.78 | 5188835-1 200 8 | Shielded Receptacle] — | A97823-ND 39.51 35.79 | 5646759-1 
154 | 5+2 |) Midplane,Header | 43.9 | A31552-ND 16.14 14.53 | 5352128-1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Z-Pack Connectors 
2mm HM PCB Connectors (Cont.) 


No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) Part No. 2! Part No. Description Part No. Part No. 
12 | 200 | 8+2 Header - A97820-ND 19.93 18.05 | 5646951-1 Shrouds 
Type E 154 Positions, Type A Receptacle A97826-ND 3.29 2.98 646478-5 
200 | 8 | Shielded Receptacle; — | A97869-ND 28.96 26.24 | 5646487-1 175 Positions, Type B Receptacle A97827-ND 3.23 2.93 | 646479-5 
{ae} 6 Pet | ee an ne fae | ee, ve | eats 
200 8 Header 49.9 A97862-ND 18.34 16.61 | 5646347-1 inca ‘ . ‘ " 
13 | 559 | 842 Header 49.9 ‘A97863-ND 93.08 9091 | 5646357-1 150 Positions, Type A/B Receptacle A97830-ND - 3.47 3.15 646484-5 
Type F Cadmium Yell a 88 | 5-100525-6 
3 | 8 Header 249 | A97864-ND Tel 689 | 50460571 Ballet aiie ‘A29899-ND 6 33 3-100525-2 
13 rilliant Blue : é 
88 8+2 Header 24.9 A97819-ND 7.61 6.89 | 5646513-1 Nut Brown A97876-ND 1.03 ‘94 100525-3 
14 88 8 Shielded Receptacle _ A97822-ND 19.29 17.48 | 5646492-1 Strawberry Red A97877-ND 1.03 94 100525-9 
88 8 Receptacle = A97867-ND 10.44 9.46 | 5646446-1 Female Coding Keys 
95 5 | Shielded Receptacle | — | A97860-ND 16.67 15.10 | 5646488-1 Cadmium Yellow A29833-ND 96 88 | 5-100526-6 
1g | 110 | 5 | Shielded Receptacle | — | A97859-ND 19.40 17.57 | 5646489-1 Brilliant Blue A29834-ND 96 .88 | 3-100526-2 
5 | 110 | 5 | Shielded Receptacle) — | a97817-ND 2271 20.57 | 5646547-1 Nut Brown A97878-ND 96 .88 | 100526-3 
125 | 5 Receptacle — | ag7816-ND 17.60 15.94 | 5646574-1 Strawberry Red A97879-ND 1.03 .94 | 100526-9 
Material and Finish: * Housing: PBT, 
Natural Color, UL 94V-0 Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Specifications: * Durability: 250 Cycles Fig. Description mario: i 28 Berne: 
* Vertical Standard Power 10A * Right 1 Vertical Receptacle A97882-ND 4.80 4.35 5223955-2 
Angle High Power 164 2 | Right Angle Header A97883-ND 6.25 5.67 _| 5223961-1 


RoHS} 


NEW! VITA 41/46 Connectors 


Vita 41 is an ANSI standard that combines parallel VMEbus with enhancements to 

support switched serial fabrics including PCI Express, RapidlO, StarFabric and InfiniBand 

over a new high speed PO connector. Backward compatibility is maintained with existing backplanes 
that do not have a conflicting PO scheme. Combining the VME2eSST parallel bus with switch fabric 
technologies for multi-point, high-speed data transfers creates choices for embedded computing 
designs of all types. The standard also incorporates ANSI/VITA 1.7, allowing more DC power input 
into each board. 


MULTIGIG RT @ VITA 46 Compliant Backplane Connector System represents the leading edge of 
avionics and vehtronics backplane connector technology. Originally chosen for the VITA 41 VXS 
standard, the connector was again chosen and evolved by the VITA 46 VPX working group for 
rugged applications demanding extreme electrical and mechanical performance. The connector 
features the highest data rate for a ruggedized connector and unique physical attributes making it 
suitable for mobile and level 2 maintenance applications. 


Features: * Pinless daughtercard « Printed circuit board style wafers for unique resistance to 
damage Ease of reconfiguration and integration of ESD features * Backplane half of the connector 
features shrouded contacts eliminating the potential for contact damage * Rated to 6.4Gb/s in 
support of the VITA 46 document, the connector has been demonstrated to support data rates 
greater than 10Gb/s 


Fig. 1 — VITA 41 
Payload Board and 


Payload Slo’ 


Fig. 2— VITA 41 
Rear Transition 
t Module 


Fig. 3 — VITA 41 
Switch Board and 


Switch Slot Pi 


P2 


DAUGHTERCARD 


P3 


Fig. 4— 
VITA 46 6U 
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guide pin 


Digi-Key Price Each Tyco Electronics Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Description Location Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Description Location Part No. 1 25 100 | Part No. 
VITA 41 Backplane ‘A99152-ND 6.28 5.69 4.03 | 1-1469491-2 
; Daughtercard PO 99168-ND 69.11 6260 44.34 | 1410147-1 4 Backplane Key Guilded Pin A99153-ND 6.41 5.81 4.12 | 1-1469491-3 
Backplane Jo A99164-ND 28.20 25.54 18.09 | 1410135-1 Backplane __ : A99154-ND 6.41 5.81 4.12 | 1-1469491-4 
7 Daughtercard RPO 'A99173-ND 79.31 71.84 50.89 | 141030341 = Key Guided Pin Kit Midplane BOS ESEND) 71.29 64.56 45.73 TATOSSBEI 
Backplane RJO A99167-ND 44.20 40.04 28.36 | 1410992-3 o AQOTSE-ND 835 7.56 5.86 | 1-1460492-1 
45° AQ9157-ND 8.35 756 5.36 | 1-1469492-2 
3 Backplane J A99165-ND 30.05 27.22 19.28 | 1410420-1 Fi 90° Module Key Guide A99158-ND 8.35 7.56 5.36 | 1-1469492-3 
Backplane J5 A99166-ND 30.05 27.22 19.28 | 1410141-1 270° Daughtercard A99159-ND 8.35 7.56 5.36 | 1-1469492-7 
Daughtercard Pt ‘A99169-ND 105.74 95.76 67.83 | 1410421-1 315° A99160-ND 8.35 7.56 5.36 | 1-1469492-8 
3 |  Daughtercard P2 A99170-ND 77.88 70.54 49.97 | 1410139-1 Without Keying A99161-ND 8.51 7715.46 | 1-1469492-9 
Daughtercard P3, Pd A99171-ND 77.88 70.54 49.97 | 1410137-1 = 3.5mm Module Retaining ‘A99162-ND 98 89-63 | 1410946-1 
Daughtercard PS A99172-ND 77.88 70.54 49.97 | 1410138-1 5.5mm Screw A99163-ND 5.30 4.80 3.40 | 1410946-2 
VITA 41/46 7 Row VITA 46 
4 Backplane JO ‘A99136-ND 1831 16.59 11.75 | 1410186-1 Backplane Center ‘A99139-ND 41.13 37.25 26.39 | 1410964-1 
3 Backplane 73, J - Backplane Center AQ9140-ND 35.62 32.26 22.85 | 1410965-1 
4 Backplane 1, J3, J4, JS A99137-ND 30.05 27.22 19.28 | 1410140-1 Backplane Center AQ9141-ND 37.90 34.32 24.31 | 1410966-1 
° Backolane i Daughtercard Right End AQ9145-ND 725.13 113.33 80.28 | 1410188-3 
7 7 ei er A99138-ND 30.05 27.22 19.28 | 1410142-1 Daughtercard Right End A99146-ND 110.85 100.40 74.12 | 1410191-3 
ackplane 2 Daughtercard Center A99147-ND 131.65 119.24 84.46 | 1410968-3 
VITA 46 — | Daughtercard Center A99148-ND 137.75 124.76 88.37 | 1410970-3 
Daughtercard PO A99142-ND 49.13 4450 31.52 | 1410189-3 Daughtercard Half Left End A99149-ND 78.31 70.92 50.24 | 1410971-3 
4 | Daughtercard | P1, P2, P3, P4, P5,P6| A99143-ND 123.44 111.80 79.19 | 1410187-3 Daughtercard Half Left End A99150-ND 78.31 70.92 50.24 | 1410972-3 
Daughtercard P2, P3, P4,P5,P6 | A99144-ND 108.89 98.62 69.86 | 1410190-3 Daughtercard Center AQ9151-ND 133.72 121.11 85.79 | 1410975-3 


.050 Series 
PCI Connectors 


Product Facts: 
* High density .050 [1.27] centerline contact spacing * Easy mating 
of high circuit count daughter boards » Polarizing web for positive 
board-to-connector registration 
Performance Characteristics: 
¢ Durability: Tested to 100 mating cycles * Current Rating: 1A 


PCI Express 
Connectors 


Tyco Electronics Card Edge Connector for PCI Express applications is a 
1mm centerline card edge product designed to meet PCI SIG requirements 
for PCI Express architecture. PCI Express architecture is a high perfor- 
mance point to point full duplex I/O Bus. 


Ratings: * Operating: -40°C ~ 85°C » Durability: 50 Cycles * Current 
Rating: 1.1A * Voltage Rating: 50VAC 


maximum ° Voltage Rating: 203 VAC * Thermal Shock: -55°C No. of Dual Dim. A Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
~ 85°C for 5 cycles Positions (mm) Part No. 1 25 Part No. 

No. of Dual Dim. A Digi-Key Price Each Tyco Electronics 32 39 ROPERS 2.57 1.62 216121692 
Fig.| _ Positions Inch (mm) Part No. 1 25 _| Part No. 18 25 A97897-ND 2.22 1.40 4-1612163-1 
92 .095 (2.41) ‘A97895-ND 8.08 5.07 | 6489934-1 49 56 A97899-ND 4.12 2.59 4-1612163-3 
1 60 .180 (4.57) A97907-ND 3.95 2.48 | 5145098-1 82 89 A97900-ND 6.04 3.79 4-1612163-4 
30 “100 (2.54) —] -A97905ND 317 490 stasinaed 18 25 | A97901-ND 226 «142 | §-1612163-1 
5 60 125 (3.18) ‘A97906-ND 3.17 199 | 5145154-8 32 39 A97902-ND 3.49 2.19 | 5-1612163-2 
92 .100 (2.54) A97908-ND 3.77 2.36 | 5145165-4 49 56 A97903-ND 4.81 3.02 5-1612163-3 
92 .125 (3.18) A97894-ND 3.76 2.36 | 5145165-8 82 89 A97904-ND 4.53 2.84 5-1612163-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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The AirMax VS connector is a revolutionary connector system that offers scalability, flexibility, high density and headroom in performance. “VS” stands for Virtual 
Shield as this technology requires no interleaving shields. The elimination of these shields results in lower cost, lower weight and offers greater flexibility. 
Features: * Shieldless connector system * High pin density per module * Designed to fit HM (hard metric) building practice * No pre-assigned ground pins 
¢ Excellent electrical performance » Low weight and low mating forces 


AirMax VS® High Speed Connector System 


No. | No. | Pitch 

of of Typ. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Pos. | Pairs| (mm) A B Part No. J aa 100 | Part No. 

Fig. 1 — Right Angle Headers 

o4] 3 2.0 | 1.165 (29.60) ] 0.451 (11.45) | 0.547 (13.90) ] 609-2104-ND 7.69 5.45 5.02 | 10039851-101LF 
90] 3 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 0.862 (21.90) | 609-2092-ND 12.25 8.92 8.08 | 10034249-101LF 
120) 4 2.0 | 1.331 (33.80) | 0.600 (15.25) | 0.862 (21.90) | 609-2838-ND 14.61 10.63 9.63 | 10028436-101LF 
150] 5 2.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 0.862 (21.90) | 609-2089-ND 1456 11.15 10.20 | 10025613-101LF 
150| 5 3.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 1.256 (31.90) | 609-2099-ND 16.02 11.66 10.56 | 10037324-101LF 

Fig. 2 — Vertical Receptacles 

54] 3 2.0 | 0.610 (15.50) ] 0.421 (10.70) | 0.469 (11.90) | 609-2105-ND 6.52 449 4.08 | 10043546-101LF 
90] 3 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) | 609-2093-ND 5.48 3.97 3.53 | 10034251-101LF 
120) 4 2.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) | 609-2837-ND 27.06 20.30 18.94 | 10028264-101LF 
120] 4 3.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 1.177 (29.90) | 609-2096-ND 26.94 19.60 17.76 | 10035465-101LF 
150] 5 2.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) | 609-2088-ND 13.01 9.46 8.43 | 10016537-101LF 
150] 5 3.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 1.177 (29.90) | 609-2095-ND 13.01 946 8.43 | 10035146-101LF 

Fig. 3 — Right Angle Receptacles 

1207 4 2.0 | 1.185 (30.10) ] 0.585 (14.85) | 0.783 (19.90) | 609-2098-ND 27.88 15.92 14.18 | 10035754-101LF 

150] 5 2.0 | 1.350 (34.30) | 0.766 (19.45) | 0.783 (19.90) | 609-2094-ND 19.78 14.60 13.43 | 10034475-101LF 
Fig. 4 — Right Angle Power Header 
4], —] 20 609-2091-ND 6.81 469 4.26 | 10028917-001LF 
Fig. 5 — Right Angle Power Receptacle 
4[ —] 20 609-2109-ND 6.68 460 4.18 | 10052620-4444P00LF 
Fig. 6 — Vertical Power Receptacle 
4] —] 20 609-2090-ND 14.79 10.06 8.88 | 10028916-4555PO0OLF 
Accessories 

7.2 mm Guide Blade - External Thread. . 609-2100-ND 3.09 1.99 1.77 | 10037908-101LF 
7.2 mm Guide Module Receptacle... 609-2101-ND 3.88 252 2.30 | 10037909-101LF 
10.7 mm Guide Pin - External Thread 609-2102-ND 3.35 210 1.92 | 10037911-101LF 
10.7 mm Guide Module Receptacle 609-2103-ND 4.31 2.87 = 2.57 | 10037912-101LF 
7.2 mm Guide Blade Co-Planar . 609-2106-ND 3.66 2.33 2.13 | 10044314-101LF 
7.2mm Right Angle Guide Socket. . ... | 609-2107-ND 3.80 247 2.25 | 10045367-101LF 
LQ Vertical Gude Pit ssccccccscterdawedecessecseerssexvmnewesenses 609-2108-ND 3.09 1.99 1.77 | 10045368-101LF 


NEW! MicroTCA™ Vertical Card Edge Connectors 


MicroTCA (uTCA™) vertical card edge connectors provide 170 contacts on 0.75mm pitch and enable AdvancedMC™ (AMC™) modules to be plugged 
directly to a backplane. FCI connectors are in full compliance with the MicroTCA standard. The press-fit version accommodates speeds up to 10 Gb/s, 
and the SMT version supports speeds of 10 Gb/s and beyond. FCI’s MicroTCA connectors are designed for low manufacturing cost through the use 
of proven connector manufacturing processes, low cost materials and a minimal number of components. Capability for connector installation using 
standard press-fit or SMT assembly processes, combined with connector designs that require no costly hardware, secondary mechanical retention or 
compensating board stiffeners, result in low total applied cost. Metal retention clips on the SMT connectors provide additional mechanical strength 
after soldering. 


Mounting Spacing Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Style (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 SMT 0.75 609-3133-ND 17.74 13.10 12.04 10058835-1000LF 
2 Press Fit with pegs 0.75 609-3134-ND 17.70 13.07 12.02 10058831-110LF 
Press Fit without pegs 0.75 609-3135-ND 17.70 13.07 12.02 10058831-111LF 


NEW! ZipLine™ High Density, High Performance 
Connector System 


The ZipLine connector system addresses customer demand for maximum signal density, a paramount requirement for future equipment platforms at 
data rates up to 12.5 Gb/s. The initial ZipLine signal modules with 1.8mm column pitch support backplane and orthogonal midplane applications. A 
module with 72 differential pairs consisting of 12 insert molded leadframe assemblies (IMLAs), each supporting 6 high speed differential signal pairs 
provides the maximum density available by delivering 84.6 differential pairs per inch of card edge. The connector system leverages FCI proven AirMax 
VS® technology, similar signal integrity performance, power and guide modules and Hard Metric (HM) equipment design practice. ZipLine connectors 
use AirMax VS edge coupling technology to deliver low insertion loss and crosstalk without using costly and space consuming metals shields. Data 
rates can scale up to 12.5 Gb/s without requiring the redesign of a basic platform. 


Spacing Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Vertical Backplane Header 18 609-3136-ND 26.49 20.27 18.55 | 10076197-101LF 
2 Vertical Orthogonal Midplane 18 609-3137-ND 29.17 22.32 20.42 | 10076222-101LF 
3 Right Angle Receptacle 18 609-3138-ND 30.97 23.70 21.68 | 10076209-101LF 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


2mm Hard Metric Connector 


Applications: Switchboards, transmission systems, Cellular base stations, industrial computer boards, measuring Material: Headers and Receptacle - Insulator: PBT resin, Gray Terminal: Phosphor bronze PCN21A - Contact Area: Nickel 
instruments, control equipment. base, gold plating PCB Leads: Nickel base, gold plating Receptacle Shield: Phosphor bronze PCN21B - Contact Area: 
Product Specifications: * Rated Current: 1.5A * Operating Temperature: -55 ~ 85°C * Rated Voltage: AC 300V Nickel base, gold plating PCB Leads: Nickel base, tin plating UL94V-0 


No. of Digi-Key Price Each Hirose No. of Digi-Key Price Each Hirose 

Pos. | Description Part No. id] 25 | Part No. Pos. | Description Part No. al 25 =| PartNo. 
110 | Recept. Style A, Female, without Ground Plate | H3208-ND 7.38 5.97 | PCN21B-110SA-2PF 125 | Header Style B, Male, Short Pin with Ground H3203-ND 6.50 5.04 | PCN21B-125PB-2PF-G 
i | fest eine Set winciums | Hasta Ste 228 | letetencan-c | | & | tatrovec te sor Bee 
110 | Recept. Style B, Female, without Ground Plate | H3210-ND 7.36 5.95 | PCN21B-110SB-2PF = aot ae Feet Velaeaau Henny eet = RASTER 
125 | Recept. Style B, Female, without Ground Plate H3209-ND 8.09 6.54 | PCN21B-125SB-2PF - g Key - - - - (A) 
T10 | Header Style B, Male, Short Pin H3204-ND 6.70 5.20 | PCN21B-110PB-2PF Coding Key for Female Recept., Yellow -3.3V | H3214-ND 55 .33_| PCN21-S-CK(A) 
110 | Header Style B, Male, Short Pin with Ground} H3205-ND 5.89 4.57 | PCN21B-110PB-2PF-G — _| Goding Key for Male Header, Blue - 5V H3215-ND 60 36 | PCN21-P-CK(B) 
125 | Header Style B, Male, Short Pin H3202-ND 5.31 4.12 | PCN21B-125PB-2PF —_| Coding Key for Female Recept., Blue - 5V H3216-ND 55 -33_| PCN21-S-CK(B) 


476 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


IM Mini Serial Attached SCSI (miniSAS) Connectors 


* 6 Gb/s input/output connector for server applications * Meets SFF-8086 Specification * Meets SAS No. of Digi-Key Price Each 3M 
Specification SAS 1-1 Fig.| Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Physical Specifications: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic Flammability: UL 9: 2 B - z = 
94V-0 Color: Black * Contact Material: Copper Alloy * Wiping Area Plating: 30” Gold « Solder Tails Right Angle Surface Mount Receptacle/Metal EMI Cage 
Plating: 100y” Matte Tin * Backshell Material: Stainless Steel Electrical Specifications: * Current | — 26 | Mini SAS Right Angle Connector | 3M5636-ND 4.71 4.09 3.30 | 8A26-2030-LJ 
Rating: Per Contact: 0.5A »* Insulation Resist: 2 103M0 mini ie) ting Ti ture: 
DOL ERG SE ee eee minimum» perating remperature: | 44 | 26 | Single Key Shell 3M5643-ND 3.63 3.15 2.55 | 8C26-14000 
Dimensions inmm | 4B | 26 | Dual Key Shell 3M5644-ND 5.01 4.35 3.51 | 8C26-24400 
Right Angle Receptacle/Right Angle Shell 
= 36 | Mini SAS Right Angle Connector | 3M5638-ND 4.92 4.27 3.45 | 8A36-2030-LJ 
2 36 | Dual Key R/A Press Fit Shell 3M5641-ND. 96 84 .68 | 8B36-2411 
2 36 | Dual Key R/A Thru-Hole Shell 3M5642-ND 96 84 .68 | 8B36-2421 
Vertical Receptacle/Vertical Shell 
= 36 | Mini SAS Vertical Connector 3M5637-ND 4.92 4.27 3.45 | 8A36-1030-LJ 
3 36 | Dual Key Vertical Press Fit Shell | 3M5639-ND 96 84 .68 | 8B36-1410 
3 36 | Dual Key Vertical Thru-Hole Shell | 3M5640-ND 96 84 .68 | 8B36-1420 
. TM 
Serial Attached SCSI MetPak™ 2-FB Headers 


and Sockets 


MetPak™ 2-FB Inverse Headers and Sockets: * 16mm to 18.5mm high-profile stacking * Footprint compatible with 
standard Futurebus+® Ideal for hot swapping applications * End-to-end stackable * Mates with MP2-R Series for 
parallel stacking applications MetPak 2-FB Power Headers and Sockets: * 6.5 Amps per contact « Early mate late break 
(EMLB) for hot swap or selective loading options * End-to-end stackable » Futurebus+ compatible MetPak 2-FB Headers 
and Sockets: * End-to-end stackable * Early mate late break for hot swapping (header) * Meets global IEC 61076-4-104 
Futurebus+ standard (socket) *Monoblockable Specifications: * Material: High Temperature LCP » Flammability: UL 
94V-0 * Color: Beige * Current Rating: Signal: 1.5A - All contacts simultaneously (6.5A per power socket contact at 70°C 
for power headers and sockets) * Withstanding Voltage: 1,000VAC * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C 


(SAS) Connectors 


Dimensions in Inch (mm) 


No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 3M 
°3.0Gbps input/output connector for backplane SPECIFICATIONS: Fig. | Pos. A B c Part No. 1 100 500 Part No. 
applications Material: High Temperature Thermoplastic 2-FB Inverse Headers and Sockets 
; « Flammability: UL 94V-0 1 [30] 17.25 [41.95] — | 3M5507-ND 3.18242 2.19 | MP2-PS030-51S1-LR 
* Two contact mating levels for early-mate and late-break ye 30 248 111.95) — 3M5508-ND 331 252 2.28 | MP2-P030-51M1-LR 
allows “blind mating” or “hot swap” applications : ae Banhart 2 | 120 | 248 |4795| - | 3m5506-ND 1017 7.73 __7.00 | MP2-P120-51M1-LR 
*Capable of accepting HDD fitted with SAS or Serial ae  wopp De en _ : 3 | 30 | 11.95] — = [3M5509-ND iW 1.30 1.18 | MP2-R030-51P1-LR 
¢ Plating: Underplating: 50 ~ 80” Nickel Wiping Area: 2-FB P Head d Socket: 
Advanced Technology Attachment (SATA) Header ” ‘Ic: Ti = OW Or OSUCrs ant mOCkals 
0 40H Gola Solder Tails: 100:<:200u5 Tin 8 | 1195 | 158] — | 3M5497-ND 152 1.16 1.05 | MP2-HPO8-41P1-KR 
* Meets SFF-8482 Specifications © Current Rating: Power Pin: 1.54 4 e i i ‘ ' 
9: pee 10 11.95 | 17.8 | - | 3M5498-ND 4.41 3.35 3.04 | MP2-HP10-51P1-KR 
* Meets SAS Specification, SAS-1.1 © Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 8 17.95 | 117.8 | 21 | 3M5490-ND 1.52 1.16 1.05 | MP2-SP08-41M1-LR 
5 10 11.95 | 13.8 | 23 | 3M5491-ND 1.73 1.32 1.19 | MP2-SP10-51M1-LR 
No. Digi-Key Price Each 3M 2-FB Headers and Sockets 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 24 11.95 | 15.8} - | 3M5499-ND 1.64 1.25 1.13 | MP2-H024-41S1-S-LR 
6 30 11.95 | 17.8} - | 3M5500-ND 1.89 1.44 1.31 | MP2-H030-51S1-S-LR 
1 29 Vertical Socket 3M5485-ND 3.14 2.65 2.39 | SBR-ST-29-P-ML 24 11.95 | 15.8} - | 3M5501-ND 1.64 1.25 1.13 | MP2-H024-41P1-S-KR 
30 11.95 | 17.8 | - | 3M5502-ND 1.91 1.46 1.32_[|_ MP2-H030-51P1-S-KR 
2 29 Elevated Vertical Socket | 3M5486-ND 3.14 2.65 2.39 | SBR-EV-29-P-ML 24 11.95 | 11.8 | 21 | 3M5492-ND 1.66 1.27 1.15 | MP2-S024-41M1-C-LR 
30 11.95 | 13.8 | 23 | 3M5493-ND 1.83 1.40 1.26 | MP2-S030-51M1-C-LR 
3 29 Straddle Mount Plug 3M5487-ND ee 1.49 1.35 | SBH-ST-29-SA-ML 7 90 35.95 | 13.8 | 23 | 3M5494-ND 4.47 3.40 3.08 | MP2-S090-51M1-C-LR 
120 | 47.95 | 13.8 | 23 | 3M5495-ND 7.18 5.46 4.94 | MP2-S120-51M1-C-LR 
4 29 Standard SMT Plug 3M5488-ND 3.14 2.65 2.39 | SBH-ST-29-SM-ML 150_| 59.95 | 13.8 | 23 | 3M5496-ND 9.03 6.86 6.21 | MP2-S150-51M1-C-LR 
90 35.95 | — — | 3M5503-ND 6.55 4.98 4.51 | MP2-S090G-51M1-LR 
5 29 | Right Angle Socket 3M5489-ND 3.14 2.65 2.39 | SBR-RA-29-S-ML 8 | 120 | 47.95 | — | — | 3M5504-ND 749 5.69 5.15 | MP2-S120G-51M1-LR 
150 | 59.95 | —- — | 3M5505-ND 9.40 7A5 6.47 | MP2-S150G-51M1-LR 
FC a SATA re. Serial ATA (SATA) provides data speeds up to 3Gbits per second while utilizing a smaller number of contacts. SATA is the next generation standard interface 
for all mainstream storage, data, notebook, and desktop applications. 
on nectors SATA provides many significant advantages over the current parallel ATA standard. Improved density, along with lower voltage transmission eliminates the 
=, requirement for bulky ribbon cables. The result is much better airflow through the device utilizing this interconnect. In addition, SATA utilizes a first mate, last 
break contact arrangement for hot plugging capability. 
No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions A B Cc Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Receptacle Right Angle SMT 
42.40 | 10.70 | 5.42 | 609-1028-ND 3.15 1.95 1.72 | 10029364-001LF 
1 22 49.00 | 13.00 | 3.50 | 609-1029-ND 2.24 1.33 1.18 | 10031569-001LF 
42.40 | 10.70 | 5.50 | 609-1035-ND 5.65 3.67 3.36 | 10034814-001LF 
Receptacle Vertical PC Mount 
40.43 | 5.00 8.15 | 609-1030-ND 3.72 2.31 2.09 | 10017660-001LF 
9 99 40.43 | 5.00 8.15 | 609-1031-ND 9.52 5.18 4.63 | 10017660-002LF 
40.43 | 5.00 8.15 | 609-1032-ND 4.49 2.44 2.18 | 10022676-001LF 
40.43 | 5.00 8.15 | 609-1033-ND 5.81 3.16 2.83 | 10022676-002LF 
Receptacle Vertical SMT 
3 29 45.75 | 5.50 8.15 | 609-1034-ND 3.29 1.79 1.60 | 10029065-001LF 
55.77 | 5.50 8.15 | 609-1036-ND 5.52 3.58 3.27 | 10045103-001LF 
Cable Receptacle Vertical PC Mount 
4 22 43.50 | 3.80 8.15 | 609-1037-ND 3.06 1.88 1.63 | 10043820-001LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 477 


3M MetPak™ HSHM Press-Fit Socket Connectors 


Features: ¢ Up to 5 Gb/s data rates * Low crosstalk at high frequencies No. 
* 50/1000 (single ended/differential) impedance »* Modular/scalable format ' aay Pp 
IEC 61076-4-101 *63 mated lines per linear inch * Dual beam contact | Of High Speed Digi-Key Price Each | 3M 

construction for high reliability * End-to-end stackable with 5 row 3M MetPak |Pos.| Application Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
CP2, HM and HSHM sockets * Mates with 3M MetPak HSHM headers 


anit ; 7 ; 7 Row 30p" Gold | 3M5655-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B1-5AP1-TG30 
Specifications: Insulation: * Material: High Temperature Thermoplastic 
(LCP) * Flammability: UL94V-0 Contact: * Material: Copper Alloy ¢ Plating: Coaxial & Column | 30u“ Gold | 3M5656-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B4-5AP1-TG30 
TR30 or TR40B 95 
Insulation Resistance: 104MOQ at 100VDC Current Rating: 1A at Row 5y" Gold | 8M5657-ND 92.35 70.16 | HSHM-S095B1-SAP1-TR40B 
oe nee Voltage: 750 Vams Temperature Ratings: Coaxial & Column | 5y Gold | 3M5658-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B4-5AP1-TR40B 
™ i 
MetPak™ CP2 Press-Fit Connectors 
Features: f A = q 
* CompactPC!® combines the benefits of PCI desktop architecture with the ruggedness of the 3U and 6U q Newer Dimension} (Digi Key BUceIEGch ou 
IEEE Eurocard form factor popularized by the VME bus » Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC Fig. | Positions A(mm) _| Part No. 1 10 100 | PartNo. 
917 standards * Meets CPCI application requirements » “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design Sockets 
reduces manufacturing time and cost 
ines 1 110 _ 3M5570-ND 4.26 3.59 3.24 | CP2-SA110-G1-TG30 
Specifications: 
Insulation: « Material: Glass Filled Polyester (PBT) * Flammability: UL94V-0 Contact: * Material: Copper 2 110 44 3M5571-ND 4.26 3.59 3.24 | CP2-SB110-G1-TG30 
Alloy Plating: * Underplate: Nickel * Wiping Area: 30” (0.79m) Gold-MIL-G-45204, Type II * Tail: Tin Lead 2 125 50 3M5572-ND 4.78 4.03 3.64 | CP2-SB125-G1-TG30 
Insulation Resistance: 10GQ (Minimum) Current Ratings: 1A at 70°C Test Voltage: 750VAC (rms) #3 yi 7 4s 
Temperature Ratings: -55°C ~ 125°C 3 55 3M5573-ND 2.48 2.09 1.89 | CP2-SC055-G1-TG30 
PCB Data: * Recommended PCB hole platings: Cu 25-50um, Sn or SnPb <10um »* PCB Thickness: Headers 
1.4~5.6mm ¢Press-In Force: 26 +6N/pin on nominal hole diameter (0.6 +0.05mm) «¢ Retention Force: 4 110 — 3M5574-ND 4.78 4.03 3.64 | CP2-HA110-GE1-TG30 
20 +5N/pin on nominal hole diameter (0.6 +0.05mm) 
5 110 44.4 3M5575-ND 4.78 4.03 3.64 | CP2-HB110-GE1-TG30 
5 125 50.4 3M5576-ND 5.45 4.59 4.14 | CP2-HB125-GE1-TG30 
6 55 _— 3M5577-ND 2.39 2.02 1.82 | CP2-HC055-GE1-TG30 
Coding Keys for Fig. 1 and 4 (Yellow) 
For 3M5570-ND 3M5578-ND 35 -30 .27 | CP2-K1278-CY-F 
For 3M5574-ND 3M5579-ND 35 -30 .27 | CP2-K3456-CY-M 
Lower Shields for Sockets 
110 Positions, For 3M5570-ND 3M5580-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSA-L 
125 Positions, For 3M5572-ND 3M5582-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSB25-L 
55 Positions, For 3M5573-ND 3M5583-ND 54 46 42 | CP2-GSC-L 
Shrouds for Headers 
110 Positions, For 3M5574-ND. 3M5584-ND 46 39 -35 | CP2-HSA110-1 
110 Positions, For 3M5575-ND. 3M5585-ND 42 35 -32 | CP2-HSB110-2 
125 Positions, For 3M5576-ND 3M5586-ND 52 44 40 | CP2-HSB125-1 
55 Positions, For 3M5577-ND 3M5587-ND 27 23 .21 | CP2-HSC055-4 


= SULLINS Hard Metric Compact PCI Connectors 


Designed for the Telecommunications industry to replace the DIN 41612 Series of 2 piece connectors. It is Bronze * Current Rating: 1 Amp * Dielectric Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 Minute * Insulator 
much higher density than the older 4162 and the IEC Specification allows for greater standardization. Resistance: 1000MQ Min. at DC 500V * Contact Resistance: 30mQ Maximum at DC 100mA « Operating 
Specifications: « Insulator Material: Liquid Crystal Polymer (LCP) UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Temperature: -65°C ~ 125°C 


Type B No. of Digi-Key Price Each Sullins 

Female Pos. Description Part No. 1 25 Part No. 
95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 2B19F955F001-0-H 
154 Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 2B22M154P1013-1-H 
125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 2B25F1255F001-1-H 
125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 2B25F1255F001-0-H 
175 Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 2B25M175P1001-1-H 
55 Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 2CF555F001-0-H 


INV) 2mm Hard Metric 


Specifications: 

Current Rating: 1.0A/contact/70°C + Voltage Rating: 250V maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 
750VAC rms/minute « Insulation Resistance: 10*MQ minimum «Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 

Materials: 

* Contact and Ground Return Shields: Phosphor Bronze ¢ Insulator and Shroud: PBT 30% Glass filled, UL 
94V-0 rated * Code Key: Glass filled polyester, UL 94V-0 rated 

Approvals: IEC 61076-4-101, GR-1217-CORE, ISO9001 and PICMG 


No. 
of Digi-Key Price Each AVX 1 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Coding Keys 
Vertical Male Digi-Key Price Each AVX 
154 | StyleA 478-1930-5-ND 8.56 7.76 5.50] 177200154000002 ym] alae [coe Nos ea oliagens EPS: i i 
5 tyle -1930-5-ND® 7 : : 
{ 7 Yellow | 3456 | 3.3VC-PCI | 478-1941-ND 74 68 48 | 818071000101003 
100 | Style AComputer Telephony —_| 478-1931-5-ND 856 7.76 5.50/177200100008002 Plug aus | ise7 |soverc! eReOnInM 190 140 Sa lh ninoionatonone 
2 | 154 | Style B 478-1935-5-ND® 716 6.48 4.59] 177200154200002 Receptacle | Yellow | 1278 | 33VC-PCI | 478-1943-ND hi, 70.50 | 828071000101003 
: Blue | 2348 | 5.0VC-PCI | 478-1944-ND aad 70 50 | 828071000102006 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
478 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FCI Metral® 
M I | | I pacs® FCI's Metral series is a high-speed 2mm backpanel connector system consisting of right-angle receptacles 


SF 

and vertical headers. The Metral series features a unique stripline structure in the receptacle and outer ground shields in 
the header. The stripline structure allows the Metral series to have improved signal performance when routed in either a 
single-ended or a differential pair configuration. 
Materials: * Housing: High-temperature, glass filled LCP, UL94V-0 * Receptacle Contacts: Beryllium-copper * Header Pins: 
Phosphor-bronze * Ground Shields: Phosphor-bronze * Contact Area: Selective gold over nickel * Press-Fit Tails: Tin 
Mechanical Performance: * Mating Force: 0.55N maximum per contact pair including ground and shield contacts 
© Withdrawal Force: 0.20N minimum per contact pair including ground and shield contacts 
Electrical Performance: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Current Rating: 1A when all contacts are powered or 
3A when one contact is powered at a 30°C maximum temperature rise * Contact Resistance: 20 mQ Maximum * Insulation 
Resistance: 1000 MQ Minimum 
Applications: * Communications: Transmissions, Access, Switches, Routers Data: Servers, Storage Enclosures 
* Miscellaneous: Rack-based systems 


Millipacs is a standard 2.0mm Interconnect System featuring 5 and 8 contact rows and 2 rows for shielding and grounding. 
Millipacs is a modular system built up by a number of specific types of modules with different functions and features signal 
modules with up to 200 signal contacts per 50mm module (in 8 row versions). Both headers and receptacles are equipped 
with the well known FCI “eye of the needle” press-fit section for stable and reliable connections in the boards. 

Features: 

¢ Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL94V-0) * Contact Base Material: Phosphor Bronze » Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C © Signal Contact Current: 1.54 @ 20°C, 1.0A @ 70°C » Contact Resistance: 20mQ Maximum 
¢ Insulation Resistance: 10,000MQ Minimum « Approvals and Certification: UL and CSA Certified 


Shown with multi-purpose center 


No. of | No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Shown with multi-purpose center Fig.) Pos. | Rows) A B Cc Part No. if 25 100 Part No. 
Vertical Headers 
Pre Winegaras Wri 24 | 4 [11.93 15.80 17.00 | 609-2492-ND 284 1.63 1.41 | 70232-111LF 
of (mm) [Purpose Digi-Key Price Each FCI 30 | 5 | 11.88 17.80 17.00 | 609-2490-ND 967 6.66 6.05 | 55003-101003LF 
Fig.|Pos.| A B_ | Center | Shield | Part No. 1 25 100 | PartNo. 30 | 5 | 11.88 17.80 17.00 | 609-2491-ND 515 3.29 3.00 | 55003-101004LF 
Vertical Headers | 30] 5 | 1188 17.80 17.00 | 609-2498-no 482 3.02 276 | 84817-101001LF 
200 /2140 — | No | Yes | 609-2136-ND 17.44 1148 10.29 | HM2P88PD8111N9LF 30. | 5 [11.93 17.80 17.00 | 609-2502-ND 3.62 217 1.91 | 89006-110LF 
176 |2140 — | Yes | Yes | 609-2135-ND 9.80 6.74 6.13 | HM2P87PD8111N9LF 48 | 4 | 23.93 15.80 17.00 | 609-2493-ND 4.20 2.61 2.36 | 70233-111LF 
425 11540 — | No | No |609-2129-ND 6.64 442 3.96 | HM2PO8PD5110N9LF 60 | 5 | 23.93 17.80 17.00 | 609-2503-ND 3.66 2.26 1.99 | 89007-110LF 
, (125 |1540_— | No | Yes |609-2130-no 740 492 4.35 | HM2P08PD5111N9LF 96 | 4 (47.93 15.80 17.00 | 609-2494-ND 6.90 4.78 4.23 | 70234-111LF 
110 [1540 — | Yes | No |609-2125-ND 5.86 3.91 3.50 | HM2PO7PD5110N9LF Right Angle Receptacles 
to |1540 — | Yes | Yes | 609-2126-ND 652 434 3.89 | HM2P07PD5111NSLF 24 | 4 110.05 2115 9.85 TBUReaeaN S98 8G, TID reb8db102EF 
10 |1540 — | Yes | No | 609-2127-ND 40.02 6.89 6.27 | HM2PO7PK5110GFLE 30) 5 | 11-95 28.15 11.35 |/608:2504-ND) 413 293° (2.11) | 89047-102LF 
410 |1540 — | No | Yes |609-2134-ND 6.52 434 3.89 | HM2P70PDE121N9LF 30 | 5 |) 11.98 23.70 10.80 / 609-2495-ND 861 6.10 5.38 | 73981-102LF 
>| 55 | — —| No | wo |609-2131-no 372 231 210 | HM2PO9PDS110N9LF a : es . ie Basen am ie Ke oe 
55 | — — | No | Yes |609-2132-ND 4.09 254 2.30 | HM2PO9PD5111NQLF 2 : : 2 : : : 
5 43 | 4 [23.95 21.15 9.35 | 609-2500-ND 572 346 3.16 | 88946-102LF 
Right Angle Headers 
eo) ES oe ae ASA TATA HMDOGPESTIONDIE 60 | 5 | 23.95 2315 11.35 | 609-2505-ND 639 426 3.82 | 89093-102LF 
3 96 | 4 | 47.95 21.15 9.35 | 609-2501-ND 932 610 5.38 | 88947-102LF 
Mo | — = | Yes | No [eQaeizzaNy LESSEE S188 || LAMENT ES ONO 96 | 8 | 23.98 29.70 16.80 | 609-2496-ND 25.08 19.19 17.56 | 74981-102LF 
4,55 | — = | No | No pees be) WES = 9007 NAM SOOF ES! AONSLE 96 | 8 | 23.98 29.70 16.80 | 609-2487-ND 23.84 17.34 15.45 | 10041744-102LF 
Vertical Receptacles Vertical Power Header 
110 | — — | Yes | No | 609-2154-ND 9.76 6.72 6.11 | HM2S10PES100NSLF 3] 10 | 5 |17.80 11.93 17.00 | 609-2507-ND 690 4.27 3.83 | 89099-110LF 
5 [to] = =| Yes | ves | 609-2155-No 10.42 7.39 6.80 | HM2S10PE5101NOLF Right Angle Power Receptacle 
125 | — — | No | No | 609-2152-ND 16.91 11.28 10.22 | HM2S02PES100NSLF 4] 10 | 5 | 2314 11.95 13.30 | 609-2506-ND 5.68 3.01 2.76 | 89096-102LF 
125 | — — | No | Yes | 609-2153-ND 16.29 11.85 10.74 | HM2S02PE5101NOLF Cable Connector Kits 
g| > | — — | No | No | 609-2156-ND 6.21 3.91 3.51 | HM2S30PE5100N9LF 24 4 | 120 13.9 45.0 | 609-3193-ND NEW! 8.46 6.00 5.29 | 72476-1111LF 
55 | — —| No | Yes | 609-2157-ND 660 4.57 4.05 | HM2S30PE5101NOLF 24 4 | 120 13.9 45.0 | 609-3194-ND NEW! 487 310 2.84 | 72476-1121LF 
Right Angle Receptacles 24 | 4 | 120 139 45.0 | 609-3115-ND 753 5.42 4.52 | 72476-1211LF 
110 |20.30 11.40] Yes | No | 609-2137-ND 851 5.36 4.83 | HM2RO1PA51OONQLF 24 | 4 | 120 13.9 45.0 | 609-3116-ND 533 3.55 3.18 | 72476-1221LF 
110 | 20.30 11.40) Yes | Yes | 609-2138-ND 5.49 3.56 3.26 | HM2R01PA5108N9LF 48 4 24 13.9 45.0 | 609-3195-ND NEW! 10.10 7.16 6.32 | 72477-1111LF 
110 | 20.30 11.40] Yes No | 609-2143-ND 9.11 5.63 4.97 | HM2R10PA5100N9LF 48 4 24 13.9 45.0 | 609-3196-ND NEW! 14.27 10.38 9.41 | 72477-1121LF 
110 | 20.30 11.40} Yes | Yes | 609-2144-ND 8.05 5.71 5.04 | HM2R10PA5108N9LF 30 5 12.0 16.9 45.0 |609-3197-ND NEW! 9.99 6.79 6.25 | 72478-1111LF 
7 | 176 | 22.30 17.40} Yes | No | 609-2148-ND 15.38 10.71 9.70 | HM2R87PA8100N9LF 30 | 5 | 120 16.9 45.0 | 609-3198-ND NEW! 868 5.68 5.01 | 72478-1121LF 
176 | 23.20 17.40| Yes | Yes | 609-2149-ND 11.80 836 7.70 | HM2R87PA810FNOLF S|} a9 | 5 | 120 169 45.0 | 609-3119-ND 999 6.79 6.25 | 72478-1211LF 
125 |20.30 11.40] No | No | 609-2139-ND 931 6.09 5.38 | HM2RO2PA5100NQLF 30 | 5 [120 16.9 45.0 | 609-3122-ND 8.01 568 5.01 | 72478-1221LF 
125 |20.30 11.40] No | Yes | 609-2140-ND 554 369 3.31 | HM2RO2PA5108NQLF 48 | 4 | 240 13.9 45.0 | 609-3117-ND 14.27 1038 9.41 | 72477-1211LF 
200 | 22.30 17.40] No | No | 609-2150-ND 16.26 11.31 10.25 | HM2R88PA8100NQLF 48 | 4 | 24.0 13.9 45.0 | 609-3118-ND 14.70 1069 9.69 | 72477-1221LF 
5 /— — No No | 609-2141-ND 5.10 2.98 2.73 | HM2RO3PA5100N9LF 60 5 24.0 16.9 45.0 | 609-3199-ND MEW! 10.18 7.22 6.64 | 72479-1111LF 
8 55 ae eS No Yes | 609-2142-ND 3.46 214 1.89 | HM2RO3PA5108N9LF 60 5 24.0 16.9 45.0 | 609-3200-ND NEW! 17.23 12.53 11.16 | 72479-1121LF 
55 _— No No | 609-2145-ND 5.44 3.18 2.91 | HM2R30PA5100N9LF 60 5 24.0 16.9 45.0 | 609-3120-ND 17.23 12.53 11.16 | 72479-1211LF 
55 | — — | No | Yes |609-2146-ND 550 357 3.26 | HM2R30PA5108NQLF 60 | 5 | 240 16.9 45.0 | 609-3123-ND 1754 1276 11.36 | 72479-1221LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 479 


FCj, PCI Express™ SAS (Serial- acne: 
~ZJ Card Edge Connectors Attached SCSI) wsiaidie 


SAS was developed to address 1/0 and direct attach storage requirements that traditional SCSI cannot meet. It provides 


These 1.0mm pitch, vertical card edge connectors are used to implement the evolutionary PC! Express strategy in ATX universal interconnect with SATA, while offering logical SCS! compatibility along with SCSI reliability, performance and 
or ATX-based desktop PCs and server systems. The connector family offers 1 to 16 high-speed serial PCI Express Lanes. manageability. 

Each serial lane supports 2.5 Gbps data rate (per direction). The connector family supports x1, x4, x8, or x16 link widths Features: * High density serial data transmission at 1.5 ~ 3.0Gb/sec. » Dual port signal and power combined disk drive 
to suit different bandwidth requirements. All connectors support the PCI Express signal and power requirements, as well device 1/0 * Two different pairs per port * Three different voltage levels power (15 pins) » Combined signal/power 
as auxiliary signals at the interface between system board and add-in card hardware. receptacle for direct device plug-up * Guide pegs for blind mate *FMLB for hot plugging capability * SAS receptacles 
Materials: * Contact Base Metal: Copper alloy »* Contact Area Finish: Gold over nickel * Solder Area Finish: Tin over also accept SATA drives 

nickel * Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL 94V-0) Color: Black * Metal Board Locks: Copper alloy Applications: + Next generation disk drive connection * Servers RAID storage systems »* Embedded computing devices 


* Board Locks Finish: Tin over nickel Electrical Performance: * Contact Resistance: 30m maximum initially with 10mQ 
maximum change after environmental exposures * Current Rating: 1.1A minimum per pin for the 7 power pins and 7 
nearest ground pins Mechanical Performance: « Durability Rating: 50 cycles minimum 


No. Tail 
of | Peg |Length| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Pos. | Opt. § | (mm) | A B C_ {Part No. 1 25 100 |Part No. 
PCI Express 
36 | 0 | 230 25.00 8.80 11.25 ]609-1960-ND 111.61 _~.52]10018783-10000TLF 
64 | 0 | 230 }39.00 8.80 11.25 |609-1961-ND 2.08 113  .99]10018783-10001TLF 
98 | 0 | 230 | 56.00 8.80 11.25 |609-1962-ND 273 149 — 1.33]10018783-10002TLF 
164} 0 | 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-1963-ND 287 1.76 — 1.53]10018783-10003TLF 
36 | 0 | 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-1964-ND 111.6152 [10018783-10010TLF 
64 | 0 | 340 [39.00 8.80 11.25 /609-1965-ND 17193 81 |10018783-10011TLF 
98 | 0 | 310 | 56.00 8.80 11.25 |609-1966-ND 242 1.25 1.08] 10018783-10012TLF 
164} 0 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 |609-1967-ND 287 1.76 1.53] 10018783-10013TLF 
36 | 0 | 230 } 25.00 8.80 11.25 |609-1968-ND 75 39 33) 10018783-10100TLF 
64 | 0 | 230 | 39.00 8.80 11.25 |609-1969-ND 1.34 74 _ 62 |10018783-10101TLF 
98 | 0 | 230 [56.00 8.80 11.25 |/609-1970-ND 752 83  .74/10018783-10102TLF 
164} 0 | 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-1971-ND 1.87 141 96 |10018783-10103TLF 
36 | 0 | 3.10 } 25.00 8.80 11.25 |609-1972-ND 95 49 42 10018783-10110TLF 
64 | 0 | 3.10 }39.00 8.80 11.25 |609-1973-ND 1.34.74 ~~ 62 |10018783-10111TLF 
98 | 0 | 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-1974-ND 1.60 87 _.76 |10018783-10112TLF 
64} 0 | 3.10 [89.00 880 11.25 |609-1975-ND 2.06 1.19  1.05/10018783-10113TLF 
98 | 0 | 254 | 56.00 8.80 11.25 |609-1976-ND 1.65 91 — .78|10018783-10122TLF 
36 | 0 | 230 } 25.00 8.80 11.25 |609-1977-ND 51.26 ~—-.22| 10018783-10200TLF 
64 | 0 | 230 }39.00 8.80 11.25 |609-1978-ND 87 46 39 10018783-10201TLF No. Price 
98 | 0 | 230 | 56.00 8.80 11.25 |609-1979-ND 1.04 58 —_—48 | 10018783-10202TLF of Dimersions(aimn} Digi-Key Each FCI 
er; 0 | 230 [89.00 8.80 11.25 |609-1980-ND 116.63 55 |10018783-10203TLF lat pose ea B c | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
36 | 0 | 3.10 } 25.00 8.80 11.25 |609-1981-ND 89 43 36 | 10018783-10210TLF 
64 | 0 | 3.10 }39.00 8.80 11.25 |609-1982-ND 93 47 40 |10018783-10211TLF Plugs - Vertical PC Mount 
98 | 0 | 3.10 }56.00 8.80 11.25 |609-1983-ND 1.38 73 ~—-.63 | 10018783-10212TLF 32] 5714 510 9.95 | 609-1603-ND 382 237 215] 10044625-001LF 
i64| 0 | 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-1984-ND 1.96 1410 95 |10018783-10213TLF , | 32] 5714 510 9.95 | 609-1608-nD 548 353 344 | 10044625-104LF 
98 | 1 | 230 [56.00 8.80 11.25 /609-1986-ND 228 127  1.11/10018783-11002TLF 
98 | 1 | 3.10 }56.00 8.80 11.25 |609-1989-ND 246 1.27 1.10 10018783-11012TLF a2) S744 8.10 9.95 Bee me eed eagle 
164} 1 | 310 |89.00 8.80 11.25 |609-1990-ND 3.10 1.83 1.63) 10018783-11013TLF $2 | 67.14 5.10 9.95 _IGOSS1BSB:ND) 3.04 2.48 2.15 | 10028542-002LF 
64 | 1 | 3410 }39.00 8.80 11.25 |609-2002-ND 1.02 52 42 |10018783-11211TLF Plugs - Right Angle PC Mount 
i64| 1 | 3.10 [89.00 8.80 11.25 |609-2004-ND 143.79 67 [10018783-11213TLF 32) 57141230 650 | 609-1600-ND 428 264. 233) 10035104-001LF 
36 | 2 | 230 [25.00 8.80 11.25 /609-2005-ND 1.22 63 53 /10018783-12000TLF 
; | 184] 2 | 280 |89.00 8.80 11.25 /609-2006-ND 3.01 1.81 1.58] 10018783-12003TLF . ie A ce Aponte yen ae ae 
98 | 2 | 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-2007-ND 2.24 1.25 1.09] 10018783-12012TLF : é : : : : 
64 | 2 | 230 39.00 8.80 11.25 |609-2008-ND 99 49 41] 10018783-12201TLF Plugs - Vertical Surface Mount 
36 | 0 | 230 | 25.00 8.80 11.25 |609-2009-ND 1.06 59 —_50 | 10018784-10000TLF 29) 5534400. 12.00 | 609-1528-ND 275. 164147] 10023060-001LE 
te1| 0 | 230 fen00 860 1125\e0-2012N0 —«-275«169.147| tooTere4-too0sTLF 23 5577 580 993 | 6094547-ND 94-247 2.26 | 10045 105-001LF 
36 | 0 | 3.10 |25.00 8.80 11.25 |609-2013-ND 142.79 66 |10018784-10010TLF 3 | 22) 4535 «550840 Cane 280 172. 1.54) 10041724-001LF 
64 | 0 | 3.10 }39.00 8.80 11.25 |609-2014-ND 1.60 87 76 |10018784-10011TLF 29 | 45.75 5.50 —8.40_| 609-1532-ND 2.44 145 1.29 | 10031193-001LF 
98 | 0 | 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-2015-ND 2.00 1.18 1.02 |10018784-10012TLF 32] 5714 510 9.95 | 609-1609-1-NDt 540 3.36 3.04] 10045646-001TRLF 
164 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2016-ND 2.65 1.59 1.39 | 10018784-10013TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1609-2-ND+ 2607.64/1,000 10045646-001TRLF 
36 | 0 | 230 | 25.00 8.80 11.25 |609-2017-ND 68 = 34.29] 10018784-10100TLF Plug = Richt Anste Su¥ace MiGunl 
64 | 0 | 230 }39.00 8.80 11.25 |609-2018-ND 140 77 65 |10018784-10101TLF Oren O le oennacen rom 
98 | 0 | 230 | 56.00 8.80 11.25 |609-2019-ND 1.83 1.02 87 |10018784-10102TLF 4 | 29] 52.00 1285 4.40 | 609-1534-ND 2.67 1.61 1.40 | 10034524-001LF 
i64| 0 | 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2020-ND 2.64 1.52 1.35 |10018784-10103TLF Receptacles - Vertical PC Mount 
64 | 0 | 3140 [39.00 8.80 11.25 /609-2022-ND 140.77 65 |10018784-10111TLF 
98 | 0 | 3.10 |56.00 8.80 11.25 |609-2023-ND 156 86 74) 10018784-10112TLE 29) 4273 7.00 9.85 EO eeee BOE a1 ade? | lObtSrbc OUITE 
164} 0 | 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2024-ND 264 1.56 1.35] 10018784-10113TLF 22) 43.50 4.65 9.85 | 609-1549-ND 886 = 6.28 5.54 | 10054542-001LF 
36 | 0 | 230 | 25.00 8.80 11.25 |609-2025-ND 47.24 ~—-19]10018784-10200TLF 29] 45.75 550 9.85 | 609-1529-ND 286 1.75 1.52 | 10031077-001LF 
64 | 0 | 230 39.00 8.80 11.25 |609-2026-ND 89 43 ~—_.36 | 10018784-10201TLF 5 | 29] 45.75 5.50 9.85 | 609-1530-ND 557 3.62 ~—«3.31 | 10031077-003LF 
98 0 2.30 |56.00 8.80 11.25 |609-2027-ND 1.14 59 50 | 10018784-10202TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 | 609-1531-ND 5.57 3.62 3.31 | 10031077-011LF 
164} 0 | 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2028-ND 89 50 43 10018784-10203TLF 
36 | 0 | 3.10 } 25.00 8.80 11.25 |609-2029-ND 57.28 ~—-.23 | 10018784-10210TLF 70) 4575 5:50 9.85 Oe eos eye eae 
64] 0 | 310 }39.00 8.80 11.25 |609-2030-ND '85 © -43.-~—«35 |10018784-10211TLE 29 | 45.75 5.50 9.85 _RGOSSTB27END) Ag 801 2.76 | 10018182-0171LF 
98 | 0 | 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-2031-ND 1.28 65 —_—54 | 10018784-10212TLF Receptacles - Vertical Hybrid (SMT and PCB) 
164) 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2032-ND 1.10 60 51 | 10018784-10213TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 | 609-1541-ND 7.96 5.42 4.88 | 10036876-003LF 
164} 1 | 2.30 |89.00 8.80 11.25 |609-2036-ND 345 1.71 1.53 ]10018784-11003TLF o9 | 4273 850 ass CneRenantn Bap °331 03. -dDORBBTE-DOSEIE 
36 | 1 | 230 | 25.00 8.80 11.25 |609-2040-ND 1.00 49 41 |10018784-11100TLF 
164] 1 | 230 | 89.00 8.80 11.25 |609-2043-ND 216 1.21 1.06 /10018784-11103TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 | 609-1539-1-NDt 551 3.51 3.21 | 10036876-003C-TRLF 
36 | 1 | 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2048-ND 67 33 26 |10018784-11200TLF 6) 29| 4273 850 9.85 | 609-1539-2-ND$ 813.83/280 10036876-003C-TRLF 
98 | 1 | 230 [56.00 8.80 11.25 |609-2050-ND 70854 45 |10018784-11202TLF 29 | 42.73 850 9.85 _| 609-1543-ND 5.07 3.17 2.90 | 10036876-013LF 
64} 1 | 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2051-ND 118 65 ~—«55 | 10018784-11203TLF 29| 4273 850 9.85 | 609-1542-ND 507. 3.47 2.90 | 10036876-013CLF 
280 | 0 | 2.54 |149.00 8.80 11.25 |609-2067-ND 6.84 4.56 _ 4.08 |10057596-10020TLF o9| 4575 5.50 9.85 | 609-1536-ND 482 3.01 +276 | 10036312-001LF 
PCI Express Retention Mechanism A 
Green) — | — | 23.00 12.50 16.00 |609-2059-ND 42.20 16] 10042618-001LF Receptacles — Vertical Surtace’Mount 
2 |Blue] — | — | 23.00 12.50 16.00 |609-2060-ND 35 47 15 }10042618-002LF 29 | 45.75 5.50 19.55 | 609-1544-ND 765 = 5.20 4.69 | 10038334-001LF 
Black} — | — | 23.00 12.50 16.00 |609-2061-ND 40 19 16 |10042618-003LF 7 | 29] 45.75 5.50 9.85 | 609-1533-ND 557 3.62 3.31 | 10031567-001LF 
PCI Express with Positioning Pins — Surface Mount 29 | 45.75 5.50 9.95 609-1537-ND 2.29 1.36 1.20 | 10036355-001LF 
a1 | — | — |3e00 880 1-10 [600-2683-ND 363 224 196 loost9r3-TOicLF Hecabtsties — Rishi Avoie Seviane Mctet 
— | — | 39.00 880 11. -2883- , i 98 }1 -101 
3} 93] — | — |56.00 8.80 11.10 |609-2884-ND 431 277 2.47 |10061913-102CLF g | 29) 47.00 14.20 3.68 | 609-1538-ND 5.67 3.52 3.19 | 10036587-001LF 
164; — — | 89.00 8.80 11.10 |609-2996-ND 5.40 3.60  3.23]10061913-103TLF 29 | 49.00 14.70 4.76 609-1535-ND 5.57 3.62 3.31 | 10035202-001LF 
§ Peg Options: 0 - Plastic Pegs, 1 - Metal Board Locks, 2 - Single Plastic Pegs +CutTape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
480 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Samijec One-Piece Interface Connectors Fsi Series 


Specifications: 
¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer * Contact Material: BeCu * Current Rating: 1A @ 80°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Gold over 50)” (1.27pm) Nickel 


No. of Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each Samtec 

Pos. | Segments A B Part No. 1 10 100 Part No. 
20 yi 1.66 (42.09) 0.24 (6.0) SAM8053-ND 7.95 5.73 4.77 FSI-110-06-L-D-E-AD 
40 2 2.45 (62.09) 0.24 (6.0) SAM8056-ND 9.00 6.75 5.63 FSI-120-06-L-D-E-AD 
60 3 3.23 (82.09) 0.24 (6.0) SAM8059-ND 9.84 7.38 6.15 FSI-130-06-L-D-E-AD 
100 5 4.81 (122.09) 0.39 (10.0) SAM8066-ND 12.92 9.93 8.33 FSI-150-10-L-D-E-AD 


HT ol 
mes Advanced TCA Connectors 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ 


This newly developed architecture and system layout allows manufacturers of telecom equipment a new standard for designing systems (PICMG 3.0). ATCA stands 
for: Advanced Telecommunications Computing Architecture. The basic structure is utilizing a modular concept. Application of this new structured approach allows 
various module designs that are compatible in layout and mechanical installation. CONEC manufactured the power connectors for the ATCA System which are 
used in Zone 1. 


Material and Finishes: 
¢ Insulator: Glass filled Plastic, UL 94V-0 * Contacts: High precision machined Copper Alloy * Plating: 30 micro inch, Gold over Nickel 
Electrical Characteristics: 


° Size 16 Power Contacts: 30A continuous all contacts under load per UL 1977; Size 22 Signal Contacts: 2A nominal rating * Insulation Resistance: 5GQ 
¢ Mechanical Operations: 250 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Positions Termination Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle — Male Connector 
1 30 Press Fit 626-1266-ND 23.56 19.21 16.50 ATC30WO8MAE1S5X 
Solder Pin 626-1267-ND 19.58 15.40 12.91 ATC30WO08MARCS5X 
Straight — Female Connector 
2 30 Press Fit 626-1268-ND 21.63 1700 14.68 ATC30W08FGE1S5X 
Solder Pin 626-1269-ND 26.00 20.43 17.65 ATC30W08FGRCS5X 


Micro TCA Connectors 


Specifications: * Insulator Material: PBT (UL 94-VO) »* Power contacts: Material: Copper alloy, screw Gold over Nickel * Shell: Material: Steel; Finish: Tin Plated 
machined contacts; Finish: Mating area Gold over Nickel, Termination area Tin over Nickel * Signal Electrical Characteristics: * Current rating: Power contacts: 24A at maximum 30°C temperature rise; Signal 
contacts: Material: Copper alloy, screw machined contacts; Finish: Mating area and Termination area both contacts: 7.5A maximum * Voltage Proof: 1,000Vrms * Mechanical operations: 250 cycles 


Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle PCB Connectors 
Male, thru-hole, Dual Port with 4-40 hex bolts 626-1298-ND 19.34 15.77 13.54 13-000011 
1 | Male, thru-hole, Dual Port without hex bolts 626-1299-ND 18.77 14.76 12.74 13-000021 
Male, SMT, Dual Port with 4-40 hex bolts 626-1300-ND 20.22 16.48 14.16 13-000031 
Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 24A 626-1301-ND 12.76 10.04 8.41 13-000051 
2 | Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 24A 626-1302-ND 12.24 9.42 789 13-000061 
Male, SMT, Single Port with 4-40 hex bolts, 35A 626-1303-ND 13.22 10.40 8.72 13-000071 
3 Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 40A 626-1304-ND 10.33 786 6.74 13-000091 
Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 40A 626-1305-ND 9.57 7.28 6.24 13-000101 
Vertical PCB Connectors 
4 Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 40A 626-1306-ND 9.57 7.28 6.24 13-000111 
Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 40A 626-1307-ND 8.90 6.68 5.57 13-000121 
Cable Mount Connectors 
Female Cable Mount Solder 12 ~ 10AWG, 30A 626-1308-ND 8.14 6.11 5.09 13-000131 
Female Cable Mount Solder 14 ~ 12AWG, 20A 626-1309-ND 8.21 6.16 5.13 13-000141 
4 Female Cable Mount Solder 12 ~ 10AWG Bridged Signal, 30A | 626-1310-ND 9.20 7.00 6.00 13-000161 
Female Cable Mount Solder 14 ~ 12AWG Bridged Signal, 20A | 626-1311-ND 9.66 735 6.30 13-000171 
Female Cable Mount Crimp 626-1312-NDt 2.21 1.50 1.16 13-000190 
Female Cable Mount Crimp Bridged Signal 626-1313-NDt 4.34 3.03 2.48 13-000201 
Backshells 
Backshell Plastic 180 degree Short 4-40 Jack Screws w/ connector | 626-1314-NDf 773 5.80 4.83 13-000210 
Backshell Plastic 180 degree Long 4-40 Jack Screws w/ connector | 626-1319-NDf 9.34 71 6.09 13-000370 
Backshell Die Cast 90 degree 4-40 Jack Screws 626-1320-ND 11.85 9.02 7.73 16-000010 
Contacts 
Female power contact crimp type short version, 10A, 16 ~ 20AWG | 626-1315-ND 2.67 1.81 1.47 13-000291 
Female power contact crimp type short version, 20A, 12 ~ 14AWG | 626-1316-ND 2.64 1.79 1.45 13-000301 
Female power contact crimp type short version, 30A, 10 ~ 12AWG | 626-1317-ND 2.67 1.81 1.47 13-000311 
Female power contact crimp type short version, 40A, 8 ~ 10AWG 626-1318-ND 2.64 1.79 1.45 13-000321 
Signal crimp type socket contacts 24 ~ 20AWG 626-1321-ND 1.09 .70 1 162C18709X 
Crimp tool for Micro TCA contacts 626-1287-ND 597.53 = = 360X10409X 


+ Contacts sold seperately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 481 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


HDMI™ Connectors 
and Cable Assemblies 


Digi@Reel” 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Tyco Electronics 
Fig. |Description Part No. 25 100 | Qty.| Pricing | PartNo. 
at Hone Detain Multimedia Interiage connector Ie te next generat yar aes tor Consumer aerton prodlicls suet HDMI Receptacles 
as digital television, set-top boxes ani players. supports standard, enhanced or high-definition video, plus multi- 7 7 = 
channel audio on a single cable. Features: « Full shielding for ESD protection and lead-free process capable * 19 positions and i at ae Tienes peer Me a 338 ar _ 862.34 a 
5 Gigabits/second of bandwidth to support video and multi-channel audio in a single cable * Durability: 10,000 cycles 2 |SMT R/A with Standard Flange [A35073-ND 399 333 266) — — |4-4747981-2 
SMT R/A with HI Flange A35074CT-ND$ 3.87 3.23 — | 170 | 364.04 [2-1747981-3 
3_|Thru Hole R/A A35075-ND 5.28 4.40 3.52 | — — |1746679-1 
4 |HDMI Over E-SATA A35076-ND 7.53 6.28 5.02 | — — |1888540-1 
Cable Assemblies 
HDMI to DVI 2 Meters A35083-ND 34.97 27.20 21.76 | — — |1770020-1 
HDMI to DVI 3 Meters A35084-ND 29.27 22.77 18.22 | — — |1770020-2 
5 |HDMI to DVI .5 Meters A35086-ND 18.77 14.60 11.68 | — — |1770020-4 
HDMI to DVI .75 Meters A35087-ND 18.25 14.20 11.36 | — — |1770020-5 
HDMI to DVI 1 Meter A35088-ND 20.79 16.17 12.94 | — — |1770020-6 
HDMI to HDMI 2 Meters A35077-ND 28.04 21.81 17.45 | — — |1770019-1 
HDMI to HDMI 3 Meters A35078-ND 23.92 18.61 14.89 ) — — |1770019-2 
6 HDMI to HDMI .25 Meters A35079-ND 17.55 13.65 10.92 | — — |1770019-3 
HDMI to HDMI .5 Meters A35080-ND 19.15 14.90 11.92 | — — |1770019-4 
HDMI to HDMI .75 Meters A35081-ND 25.65 19.95 15.96 ) — — |1770019-5 
HDMI to HDMI 1 Meter A35082-ND 25.20 19.60 15.68 | — — |1770019-6 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  $ Cut Tape 


Material: * Housing: Liquid crystal polymer, black * Contacts: Copper alloy * Ground Bus: Phosphor bronze » Finish: Gold Plating * Contacts and 
Ground Bus: Duplex plated 0.00076(.000030) minimum gold in mating area with entire contact and ground bus underplated .00178 (.000070) 
minimum nickel Ratings: * Voltage: 30VAC » Current: Signal 1.0 amp, fully derated grounded; 7.6 amps, fully derated * Temperature: -55°C ~ 125°C 


AMP Mictor 
Connectors - SMD 


No. of Dim. - Inches (mm) Distance Between Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. A First and Last Position Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 - 1 Row of Pins, Series 767004 Receptacles 
38 1.00 (25.4 .450” A32308-ND 17.65 15.99 11.33 2-5767004-2 
76 1.50 (38.1) .950” A32309-ND 35.25 31.92 22.61 2-5767004-3 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32310-ND 70.52 63.87 45.24 2-5767004-5 
Fig. 2 - 2 Rows of Pins, Series 767007 Plugs 
38 1.00 (25.4) 450” A32311-ND 18.05 16.35 11.58 5767007-8 
76 1.50 (38.1) .950” A32312-ND 40.55 36.72 26.01 5767007-9 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32313-ND 81.04 73.40 51.99 1-5767007-1 
ST Ti MINIS No. of Digi-Key Price Each Bourns 
BOVE 70AD Modular Contacts Fig. Pos. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Female SMT — RoHS Compliant 
The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet quickly 2 70ADJ-2-F-ND 1.23 98 16 12 7OADJ-2-FLO 
removable connection. 3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-3-FLO 
ications: ‘ . i 1 4 70ADJ-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 7OADJ-4-FLO 
eilcatons: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable phones, two-way radios, 5 70ADJ-5-F-ND 218 174 134 197 JOADI-5-FLO 
jptop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Glass reinforced thermoplastic; UL 94V-0 rated, black Contact: 6 JOADJ-6-F-ND 255 204 157 443 | 70ADJ-6-FLO 
Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30u in. Au over Ni (male), Precious metal (female) Finish - = - - - 
Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) Electrical Operating Characteristics: Current Rating: DC 3A/ Female SMT with Locator Pin 
contact Voltage Rating: DC 30V (male) Contact Resistance: 25m maximum Dielectric Voltage: AC 500V Insulating 2 TOAD EI NDS ie ace 8 2 rt 
Resistance: 400MQ minimum (male), 500MQ minimum (female) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical 1 4 70ADJ-4-F1-ND@ 1133 146 113 106 | 70ADJ-4-FL4 
Characteristics: Normal Force: 100 grams minimum (male) Durability: 5,000 cycles 5 70ADJ-5-F1-ND® 218 174 134 127 | 70ADJ-5-FL1 
6 70ADJ-6-F1-ND® 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FL1 
Female Modular Contact Fig. 1 - Female Fig. 2 - Female Female Through-Hole — RoHS Compliant 
Surface Mount Through Hole 2 7OADH-2-F-ND 123 98 76 72 | 70ADH-2-FLO 
Di 3 70ADH-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADH-3-FLO 
No. of | Dim. (mm) 2 4 70ADH-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADH-4-FLO 
Contacts | A 5 70ADH-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADH-5-FLO 
2 9.0 6 70ADH-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADH-6-FLO 
3 13.0 Male SMT — RoHS Compliant 
4 4170 2 7OADJ-2-W-ND 130 7.04 80 76 | 7OADJ-2-MLO 
5 210 -— R —i 3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 95 | 7OADJ-3-MLO 
. 3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 7O0ADJ-4-MLO 
6 | 250 Top View 5 70ADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-MLO 
6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-MLO 
Male SMT with Locator Pin — RoHS Compliant 
7 ‘i 2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-ML1 
Male Modular:contert adam Tesh Hslé 3 7OADJ-3-M1-ND 1.63 130 100 95 | 70ADJ-3-ML1 
A 3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 7O0ADJ-4-ML1 
No. of | Dim. (mm) 5 7OADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 151 1.43 | 70ADJ-5-ML1 
Contacts A 6 70ADJ-6-M1-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-ML1 
2 77 Male Through-Hole — RoHS Compliant 
3 147 2 7OADH-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADH-2-MLO 
4 157 3 1.63 1.30 1.00 95 | 70ADH-3-MLO 
5 197 4 4 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADH-4-MLO 
? 5 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-5-MLO 
6 23.7 Top View 6 70ADH-6-M-ND 2.85 2.28 176 1.66 | 70ADH-6-MLO 
@ RoHS Compliant 
7O0AA Modular Contacts No. of | Digi-Key Price Each Bourns 
Pos. Part No. 1 1 50 Part No. 
Features: * 2.54mm pitch and height * End-to-end stackable ¢ Pick and place compatible * High cycle life Female Modular Contact 
Operating Characteristics: Electrical: * Current Rating: 3A/contact * Voltage Rating: 60V »* Contact Resistance: 30mQ maximum 2 70AAJ-2-FO-ND 50 40 36 70AAJ-2-FO 
(25mQ maximum for Male) * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical: ¢ Durability: 10,000 cycles minimum 3 70AAJ-3-FO-ND 75 60 54 TOAAJ-3-FO 
Please see data sheet for full dimensions 4 70AAJ-4-FO-ND 90 72 65 70AAJ-4-FO 
5 7OAAJ-5-FO-ND 1.00 80 72 | 7OAAJ-5-FO 
Female Modular Contact Optional locating | Male Modular Contact HORIZONTAL _, VERTICAL 6 70AAJ-6-FO-ND 1.18 94 85 TOAAJ-6-FO 
a] pin ENGASEMENT.. eae Female Modular Contact with Locating Pin 
No. of | Dim. (mm) No. of | Dim. (mm) CONTACT WIPE 41.27 2 TOAAJ-2-F1-ND 50 40 36] 70AAJ-2-F1 
Contacts | A Contacts A ar 3 70AAJ-3-F1-ND 5 60 54 TOAAJ-3-F1 
498 | 2.54 5.00 A+0.20_ 18H Pas 4 TOAAJ-4-F1-ND 90 72 (65 | 7OAAJ-4-F1 
7.52 | 5.08 7.54 Pegi lt. i 2.54 5 7OAAJ-5-F1-ND 1.00 80 72 | 7OAAJ-5-F1 
10.06 | 7.62 10.20 : 6 7OAAJ-6-F1-ND 1.18 94 85 | 7OAAJ-6-F1 
12.60 | 10.16 12.62 7.09 Male Modular Contact 
15.14] 12.70 15.16 2 | 7OAAJ-2-MO-ND 88 70 63 | 70AAJ-2-MO 
4 3 70AAJ-3-M0-ND 1.13 90 81 70AAJ-3-MO0 
4 70AAJ-4-MO-ND 1.38 1.10 99 7OAAJ-4-MO 
5 7OAAJ-5-MO-ND 1.75 1.40 1.26 7OAAJ-5-MO 
6 7OAAJ-6-MO-ND 2.13 1.70 1.53 70AAJ-6-MO 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


v 
INA Connectors — Fine Pitch SMT Board to Board 


Series 5802 Features: * 0.4mm pitch and ultra low profile * Space efficient * Board to board connector that * Current: 0.4A maximum ¢ Voltage: 50V maximum Application: * 1.5mm series is ideal for high density 
responds to a surge of downsizing and slimming requirements for cellular phones 1.5mm Features: * 0.4mm __ packaging applications such as PCs, PDAs, DVD, cell phones and digital cameras. SOLO STACKER™ 
fine pitch and low profile * Design provides for an audible click * Prevents solder wicking * Compatible with Features: « One piece connector used to connect two PCBs with mobile phones, pagers, PDAs, security, 
high temperature, lead free, soldering processes Specifications: * Mated Height: 1.5mm _ « Pitch: 0.4mm__ hand held scanners, etc. in a cost-effective manner » Can allow a spacing tolerance of up to +0.30mm. 


Fig. 1 NEW! i Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Pos. A B Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NEW! 0.4mm Fine Pitch Connector — RoHS Compliant NEW! 
Plug 
{ 54 10.4 12.56 478-4944-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-4944-2-ND | 2,000 | 1313.00/M | 145802054002829+| 
Fig. 2 NEW! 60 11.6 13.76 478-4945-1-ND 3.90 3.34 2.61 | 478-4945-2-ND | 2,000 | 1517.00/M | 145802060002829+| 
Receptacle 
2 54 10.4 13.40 478-4946-1-ND 3.00 2.57 2.01 | 478-4946-2-ND | 2,000 | 1168.00/M | 245802054002829+| 
60 11.6 14.60 478-4947-1-ND 3.60 3.08 2.40 | 478-4947-2-ND | 2,000 | 1400.00/M | 245802060002829+| 
1.5mm Fine Pitch Connector 
Plug 
3 20 5.1 = 478-1988-1-ND 3.38 2.89 2.25 | — _— — |145602020000829 
30 TA = 478-1989-1-ND 4.28 3.66 2.85 | 478-1989-2-ND | 2,000 | 1662.50/M |145602030000829 
Receptacle 

20 6.1 _ 478-1991-1-ND 2.52 2.16 1.68 | 478-1991-2-ND | 2,000 980.00/M |245602020000829 

4 30 8.1 = 478-1992-1-ND 2.70 2.31 1.80 | 478-1992-2-ND | 2,000 | 1050.00/M |245602030000829 
40 10.1 = 478-1993-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1993-2-ND | 2,000 | 1312.50/M |245602040000829 

SOLO STACKER 
With PCB Location Bosses 

16 9.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1994-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1994-2-ND 1,250 | 1120.00/M |009158016020001 

20 11.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1995-1-ND 4.01 3.43 2.67 | 478-1995-2-ND 1,250 | 1557.51/M |009158020020001 

24 13.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1996-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1996-2-ND 1,250 927.51/M |009158024020001 

16 9.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1998-1-ND 2.48 2.12 1.65 | 478-1998-2-ND 1,250 962.51/M |009158016025001 

5 20 11.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1999-1-ND 3.42 2.93 2.28 | 478-1999-2-ND 1,250 | 1330.00/M |009158020025001 
24 13.0 2.1 ~ 2.7 | 478-2000-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-2000-2-ND 1,250 927.51/M |009158024025001 

28 15.0 2.1 ~ 2.7 | 478-2001-1-ND 2.97 2.55 1.98 | 478-2001-2-ND 1,250 | 1155.00/M |009158028025001 

16 9.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2002-1-ND 2.16 1.85 1.44 | 478-2002-2-ND 1,100 840.00/M |009158016030001 

24 13.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2004-1-ND 248 212 165 |— _ — |009158024030001 

28 15.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2005-1-ND 2.61 2.24 1.74 | 478-2005-2-ND 1,100 | 1015.00/M |009158028030001 


1.00mm Fine Pitch Connectors (FPC) 


Features: ZIF Right Angle: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum « Operating Temperature: »* Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled nylon, PPS LIF Right Angle 
-20°C ~ 85°C »* Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator and Slider: PPS, brown and Vertical: * Voltage: 50V * Current Rating: 0.5A maximum »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
color ZIF Vertical: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum ¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled PPS 


Dim. in mm 


No. | Dim. Cut Tape No. | Dim. Cut Tape 
of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX __|_of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
Fig. Pos.| A__| PartNo. 1 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing | Part No. Fig.|Pos.| _A__| Part No. 1 10100 _| Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Vertical, SMT without Boss Vertical, SMT 
6 | 12.4 | 478-1959-1-ND 2.03 1.74 1.35 | 478-1959-2-ND /1,000 | 787.50 | 006208506110000 3 | 6.0 | 478-1980-1-ND 1.08 93 72 | 478-1980-2-ND) 900 378.00 | 046232103015800 
10 | 16.4 | 478-1961-1-ND 239 2.05 1.59 | 478-1961-2-ND / 1,000 | 1085.00 | 006208510110000 4 | 7.0 | 478-1981-1-ND 1.13 97 ~~ 75 ‘| 478-1981-2-ND) 900 393.75 | 046232104015800 
1 | 12 | 184 | 478-1962-1-ND 3.02 2.58 2.01 | 478-1962- 2-ND} 1,000 | 1172.50 | 006208512210000 3 | 6 | 9.0 | 478-1982-1-ND 1.17 1.01 78 | 478-1982-2-ND| 900 409.50 | 046232106015800 


14 | 20.4 | 478-1963-1-ND 275 2.35 1.83 | 478-1963-2-ND | 1,000 | 1067.50 | 006208514210000 12 | 15.0 | 478-1985-1-ND 1.44 1.24  .96 | 478-1985-2-ND] 900 | 504.00 | 046232112015800 
16 | 22.4 | 478-1964-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1964-2-ND | 1,000 | 1312.50 | 006208516210000 14 | 17.0 | 478-1986-1-ND 1.53 1.31 1.02 | 478-1986-2-ND] 900 | 535.50 | 046232114015800 
Right Angle, SMT, Bottom Contact Type with Solder Tab, without Boss Right Angle, SMT, Top Contact Type 
5 | 12.25 | 478-1965-1-ND 1.53 1.31 1.02 | 478-1965-2-ND /1,000 | 595.00 | 006200505130000 8 | 11.6 | 478-1975-1-ND 1.49 1.28  .99 | 478-1975-2-ND] 1,000] 577.50 | 046232108103800 
8 | 15.25 | 478-1967-1-ND 212 1.81 1.41 | 478-1967-2-ND /1,000 | 822.50 | 006200508130000 10 | 13.6 | 478-1976-1-ND 1.58 1.35 1.05 | 478-1976-2-ND]| 1,000] 612.50 | 046232110103800 
2 | 10 | 17.25 | 478-1968-1-ND 2.21 1.89 1.47 | 478-1968-2-ND |1,000 | 857.50 | 006200510130000 4 | 12 | 15.6 | 478-1977-1-ND 1.71. 147 1.14 | 478-1977-2-ND| 1,000 | 665.00 / 046232112103800 
12 | 19.25 | 478-1969-1-ND 1.89 1.62 1.26 | 478-1969-2-ND | 1,000 | 735.00 | 006200512230000 14 | 17.6 | 478-1978-1-ND 1.76 1.51 1417 |— _ — | 046232114103800 
14 | 21.25 | 478-1970-1-ND 248 212 1.65 | 478-1970-2-ND | 1,000 | 962.50 | 006200514230000 16 | 19.6 | 478-1979-1-ND 1.85 158 1.23 | — _ — | 046232116103800 


Hes SIM Card Sockets — ID1A Series 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: 

Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM Standard (11.11). SIM card Subscriber Identity Modules are used for subscriber identification with portable telephone 
terminals having (or using) GSM standard (11.11) plug-in SIM cards. These sockets are miniature and thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, and 
width of 17.4mm. 


Applications: 

Portable terminals and equipment that uses GSM Standard (11.11) plug-in SIM cards. 

Ratings: 

¢ Current: 1A * Temp. Range: -30°C ~ 80°C Voltage: 100VAC 
Digi-Key Bulk Price Each Hirose Digi-Key Tape and Reel Pricing Hirose 
Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 500 Part No. 
H10743-ND 3.48 2.70 2.16 ID1A-6S-2.54SF(71) H10743TR-ND 742.50 ID1A-6S-2.54SF(81) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 483 


FCj, ExpressCard™ 
~J Connectors igi@peor” 


ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Module Components and Card Kit 
ExpressCard module components and kits from FCI support module 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. Module components 
are provided for both the ExpressCard/34 and ExpressCard/54 module form 
factors. 

Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PC] Express 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s 
* Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 10,000 cycles. 
Materials: * Module Connector: Housing: High-temperature thermoplastic 
Terminal: Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder 
area ¢ Module Card Kits: Plastic Cap: Thermoplastic Metal Shield: Stainless 
Steel 

Electrical Performance: * Contact Resistance: Initial 40mQ maximum; 55mQ. 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact * Meets insertion loss, 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 
Environmental: ¢ Durability Rating (mating/unmating): 10,000 cycles » Field 
Temperature: -65°C » Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 
-105°C for 72 hours * Temperature Life: -105°C for 120 hours » Mixed Flowing 
Gas Duration: 7 days 

Mechanical Performance: ¢ Durability: 10,000 mating cycles » Insertion Force: 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum 
ExpressCard Host Connectors and Universal Slot Systems 


ExpressCard host connectors and systems from FCI support host systems Dimensions - mm Digi-Key Price Each Tape and Reelt | FCI 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. Fig. | Description A B c Part No. 1 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
Features: Connector electrical performance is validated at the initial PC! Express ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Systems 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s [4 | Modular Connector — = — | 609-1081-1-ND§ 286 176 ‘1.57 | 480| 697.10 | 10030570-2112LF 
¢ Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 5,000 cycles. 5 70.70 = —~T-609-1082-ND 1.39 75 4 | — —110030573-100LF 
Materiales . Host Connector: Housing: High-temperature thermoplastic enol 2 | ExpressCard/34 Top Shield 74.80 = — | 609-1083-ND 1.24 68 61 | = — | 10030573-200LF 
‘opper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder area * Host : = = — | 609-1084-ND 1.66 90 795 |= —T10030574-0010LF 
iat sacena ede Metal cine aes Steel : 3 | ExpressCard/34 Bottom Shield | __ = — | 609-1085-ND 1.99 144 ‘99. | = — |} 10030574-2100LF 
ectrical Performance: * Contact Resistance: Initial 40mQ maximum; 55m 
; 2 : Bs ExpressCard Host Systems 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact * Meets insertion loss, 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 ae ee ca ee Bee eH Vas a4 pike eee AGREE 
Environmental: * Durability Rating (mating/unmating): 5,000 cycles « Field 4 | Host Connector 38.20 13.15 550 609-1077-1-ND§ 2.05 194 1.05 200 200.29 10055262-100BBTLF 
Temperature: -65°C » Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 3820 1315 5.50 609-1080-1-ND§ 217 195 111 | 200 207.60 | 10058937-100ABTLF 
-105°C for 72 hours » Temperature Life: -105°C for 120 hours » Mixed Flowing 62.30 62.20 8.40 | 609-1074-ND 713 258 236 | — “— 1 10038774-22ALF 
Gas Duration: 7 days 5 | Host System (Card Push) fi : i 2 rt if ‘ : = = Z 
Mechanical Performance: « Durability: 5,000 mating cycles * Insertion Force: 83.30 62.15 6.20 [RBOBSIDASND) a02 _ Bap 10085265-008EE 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § Cut Tape 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Tape and Reel+ FCI 
Fig. Description A B Cc Part No. if 25 100 Qty. Pricing Part No. 
SimCard Connectors 
6 Position with Switch, SMD 0.67 (17.00) 1.00 (25.50) 0.15 (3.70) 609-1400-1-ND§ 1.73 94 82 650 463.93 7111S1615A01LF 
1 6 Position with Cover, SMD 0.68 (17.20) 1.16 (29.50) 0.10 (2.50) 609-1401-1-ND§ 1.10 58 50 1,400 392.10/M 7111S2015X02LF 
6 Position with Cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1402-1-ND§ 2.06 1.22 1.05 800 726.72 7112S0815X19LF 
8 Position with Cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1403-1-ND§ 2.52 1.49 1.29 800 888.96 7112S0825X01LF 
SmartCard Connectors 
8 Position with Cover, PCB _ _ _ 609-1404-ND 1.31 18 61 _— - 7334L2622F01LF 
9 8 Position with Cover, PCB _ _ — 609-1405-ND 1.33 74 63 _— _ 7334L2622F04LF 
8 Position with Cover, PCB _ — _ 609-1406-ND 1.46 79 68 = _ 7334L2622FO5LF 
8 Position with Cover, PCB _ _ _ 609-1407-ND 1.43 19 68 = = 7334L2622F13LF 
3 8 Position, PCB — — — 609-1409-ND 4.29 2.67 2.42 — — 7431E0225S01LF 
8 Position, PCB _ _ _ 609-1410-ND 4.49 2.79 2.53 = = 7432E0225S01LF 
8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.35 (9.00) 609-1412-ND 4.76 2.98 2.72 — — 7434L1025V01LF 
4 8 Position, PCB 1.23 (31.16) 1.57 (40.00) 0.16 (4.00) 609-1413-ND 3.53 2.18 1.93 = — 7832C0425X01LF 
8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.26 (6.50) 609-1414-ND 1.64 91 18 = _ 52400-25ALF 
5 8 Position with FPC Shape, PCB 2.60 (66.00) 3.50 (88.80) 0.15 (3.70) 609-1415-ND 8.50 6.02 5.32 _ _ 55640-20201LF 
§ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
SCA-2 Connector System 


The SCA2 (Single Connect Attachment) connector system consists of plugs and receptacles designed to meet the industry’s requirement for standard drive to backpanel interface in RAID 
(Redundant Array of Independent Disks) and Fibre Channel applications. The plug resides in the disk drive, while the receptacle is on the backpanel. The interface is governed by the Small Form 
Factor (SFF) standard. Features: « High reliability blade-on-beam contact design » Alignment features provide blind mating « First-Mate-Last-Break (FMLB) contacts in accordance with SFF 
standards pattern Operating Performance: * Temperature Range: -55°C ~ 105°C Electrical Performance: « Insulation Resistance: 1000M * Dielectric Withstand: SO0V * Current Rating: 1.0A/ 
contact » Contact Resistance: 15mQ * Mating cycles: 500 Materials: Receptacle: * Housing: High temperature nylon (UL 94 V-0) * Color: Black » Contact: Phosphor bronze » Contact Plating: 
Au over Ni; Sn over Ni tails Plug: * Housing: LCP (UL94V-0) * Color: Black * Contact: Phosphor bronze * Contact Plating: Au over Ni; Sn over Ni tails 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Positions A B Part No. ‘il 25 100 Part No. 
Plug - Straddle Mount (SMT) 
20 1.08 (27.38) _ 609-1566-ND 2.36 1.40 1.24 72547-001LF 
20 1.08 (27.38) _ 609-1567-ND 2.55 1.47 1.30 72547-002LF 
40 1.62 (41.10) _ 609-1557-ND 5.56 3.46 3.13 71292-002LF 
1 40 1.62 (41.10) _ 609-1559-ND 4.20 2.61 2.37 71292-202LF 
80 2.62 (66.50) _ 609-1556-ND 5.09 3.19 2.92 71292-001LF 
80 2.62 (66.50) — 609-1558-ND 5.09 3.19 2.92 71292-201LF 
80 2.62 (66.50) =_ 609-1560-ND 4.90 3.07 2.81 71292-203LF 
Receptacle - PCB Mount 
80 2.72 (69.00) 0.45 (11.50) 609-1569-NDT 6.22 414 371 87566-001LF 
2 80 2.72 (69.00) 0.69 (17.50) 609-1565-NDt 5.84 4.04 3.58 72442-201LF 
80 2.72 (69.00) 0.69 (17.50) 609-1563-ND 8.01 5.45 4.81 72436-003LF 


t Press fit 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The 9155 Series interconnect family of battery connectors saves 50% in volume over the initial compression connectors. 
These connectors are rated at a full 3 amps per contact on 2.5mm centers. Features: * 2.4mm insulator height * 3 amps/ 


V/) 9155 Size Reduced Battery Connector 


contact * Large SMT mounting area for positive mechanical attachment *5K mating cycles * End-to-end stackable 
Applications: * Cellular phones * Handheld devices ¢ Industrial modules * Medical electronics 


Dim. in mm 


No. of Dim.L | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX Fig. 1 ey Fig. 2 
Fig. | Positions (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | PartNo. a Pitches @ 2.5 L 
3 75 | 478-4671-1-ND 203. 174 1.35 | 478-4671-2-ND 7,000 788.00 | 009155003001016 ["- ~ > Pitches @ 2.5 
3 75 | 478-4672-1-ND 2.07 1.78 1.38 | 478-4672-2-ND 1,000 805.00 | 009155003002016 
3 7.5 | 478-4673-1-ND 171 147 4.14 | 478-4673-2-ND 1,000 665.00 | 009155003003016 
4 10.0 | 478-4674-1-ND 221 189 1.47 | 478-4674-2-ND 1,000 858.00 | 009155004001016 2.75 [+757 
1 4 10.0 | 478-4675-1-ND 230 197 153 | 478-4675-2-ND 1,000 893.00 | 009155004002016 i LA 
4 10.0 | 478-4676-1-ND 2.34 2.01 1.56 | 478-4676-2-ND 1,000 910.00 | 009155004003016 
5 12.5 | 478-4677-1-ND 239 205 1.59 | 478-4677-2-ND 1,000 928.00 | 009155005001016 
5 125 | 478-4678-1-ND 297 255 1.98 | 478-4678-2-ND 1,000 1155.00 | 009155005002016 
5 12.5 | 478-4679-1-ND 2.48 212 1.65 | 478-4679-2-ND 1,000 963.00 | 009155005003016 
> 2 6.6 | 478-4680-1-ND 266 228 1.77 | 478-4680-2-ND 7,500 | 1033.00/M | 009155002101006 Fig. 3 
3 8.1 478-4681-1-ND 2.75 2.35 1.83 | 478-4681-2-ND 1,200 | 1068.00/M | 009155003101006 
2 5.0 478-4682-1-ND 153 1.31 1.02 | 478-4682-2-ND 2,000 | 595.00/M | 009155002201006 2:50 _0.90_ mow 
4 3 7.5 | 478-4683-1-ND 167 143 1.11 | 478-4683-2-ND 2,000 | 648.00/M | 009155003201006 4 
4 10.0 | 478-4684-1-ND 171 147 1.14 | 478-4684-2-ND 2,000 | 665.00/M | 009155004201006 BANE ab 
5 12.5 | 478-4685-1-ND 2.48 242 1.65 | 478-4685-2-ND 2,000 | 963.00/M | 009155005201006 _ 
2 5.9 | 478-4686-1-ND 753 131 1.02 | 478-4686-2-ND 800 476.00 | 009155002301006 Tis 00>! 
4 3 8.9 | 478-4687-1-ND 167 143 1.11 | 478-4687-2-ND 800 518.40 | 009155003301006 ae 
4 11.9 | 478-4688-1-ND 180 154 1.20 | 478-4688-2-ND 800 560.00 | 009155004301006 
5 14.9 | 478-4689-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-4689-2-ND 800 742.40 | 009155005301006 


Dim. in mm 


Memory Cards Digi@®Reel” 


PCMCIA PC 


Features: * Single stacked header in SMT or Through Hole Specifications: * Number of Contacts: 68 ¢ Pitch: 1.27mm (0.05”) * Current Rating: 0.5A 
Maximum « Voltage Rating: 5V Maximum « Mating Cycles: 10,000 


Button | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AVX 
Fig. | Type Keying Side Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing | Part No. 
1 i Reverse Left 478-2009-ND 5.90 4.59 3.67 = — | 305025000321000 
ostium Normal Right 478-4652-ND@ 6.53 5.07 4.05 = — | 315027068130871+ 
od 478-4646-1-ND® 9.89 7.68 6.14 250 | 1236.25 | 145027068130871+ 
3 [LAI Normal Left 478-4648-ND® 5.77 4.48 3.59 _— — | 305027000101000+ 


@ RoHS Compliant  t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Secure Digital/SIM Connectors Digi@Reel® °"""™ 


5638 SERIES: Features: * SD (Secure Digital) Memory Card technology is emerging as the next industry standard for removable flash memory and 
input/output devices * Low profile * Normal and reverse keying * Card detection feature 

* Accepts both SD and Multimedia Cards * Mating cycles: 10,000 Specifications: * Current Rating: 0.5A » Voltage Rating: 5V « Insulation Resistance: 
1000MQ min. * Contact Resistance: 40MQ maximum * DW Voltage: AC 500V * Operating Temperature: -25°C ~ 90°C Applications: * MP3 Players 
*PDAs * Cellular Phones * Digital Cameras * Digital Camcorders 

5738 SERIES: Features: * Based on standard defined by 1/0 working of the SD Assoc., which is an SD memory card endorsement group » Low profile 
« Introduction of spring eject type for easy operation * Equipped with supporting metal fittings for firm mounting and enough strength as I/O by 
devising the insulator and the shell structure and enlarging fix metal fittings Specifications: * Pitch: 2.50mm » Contact Finish: Gold * Contact Finish 
Thickness: 50m * Current: .50A * Voltage: 5.0V * Withstanding Voltage: 500Vrms * Flammability Rating: UL94V-0 

9162 SERIES: Features: * Standard SIM (Subscriber Identity Module) connector is specifically designed for hand held devices * Stand-off designs 
allow other components to be mounted underneath the connector offering greater effective use of PCB real estate « Insulator is molded from high 
temperature plastic enabling the connector to be used in convection or infrared solder processes Specifications: * Pitch: 2.540mm Contact Material: 
copper alloy * Contact Finish: gold Applications: * For use with both full ISO cards and micro SIM cards 

5036 SERIES: Features: * SIM connector with mounting boss * Optional card retention lock * Low profile metal body * Integral SMT strain relief tabs 
© Card detect switch * Push/Push card ejector Specifications: * Contact Material: Phosphor Bronze * Contact Finish: Gold * Flammability Rating: 
UL94V-0 Applications: * GSM or WCDMA cell phones * Navigation systems * Portable data devices 

5138 SERIES: Features: * Guaranteed 10,000 mating cycles * Integral card detection switch to detect presence of card * Locking mechanism locks 
the card securely preventing it from falling out * Outer lead frame that is easily reworked when mounted » Withstanding voltage of AC 500Vrms/min 
Applications: * Cell phones * PDA devices * Media players 


Cut Tape 
PCB Ejector Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AVX 
Fig. | Keying Mounting Style Part No. 1 25 100 | Oty. Pricing | Part No. 
if Normal Top Push/Push | 478-4057-1-ND@ 479 3.72 2.97 | 250 598.13 | 145638009511859+ 
2 Reverse Bottom Push/Push | 478-4058-1-ND® 4.79 3.72 2.97 | 250 598.25 | 145638109511859+ 
3 Normal Top Without 478-4059-1-ND® 3.19 248 1.98 | 350 558.25 | 145638009211859+ 
4 Reverse Bottom Without 478-4060-1-ND® 3.77 2.93 2.34 | 350 659.75 | 145638109211859+ 
Connector Memory Card Normal 1/0 478-2020-1-ND 3.77 2.93 2.34 | 250 471.25 | 145738009783862 
5 478-4061-1-ND® 5.95 462 3.69 | 250 743.25 | 145738009784859+ 
Connector Memory Card Reverse 1/0 478-4647-1-ND® 6.29 489 3.91 | 250 786.75 | 145738009210859+ 
6 _| Connector SIM Card Slide-in SMD 478-4366-1-ND® 1.36 1.06 85 | 1,100 | 705.00/M_| 009162006206175 
Connector SIM Card 13.52mm with Boss | 478-4062-1-ND@ 5.22 405 3.24} 500 1305.00 | 045036006200862+ 
Connector SIM Card 6 Pos. without Boss | 478-4645-1-ND@ 5.16 4.01 3.21 | 300 774.30 | 055036006202862+ 
7 | Connector SIM Card 6 Pos. with Boss 478-5061-1-ND@ NEW! 4.00 3.11 2.49 | 500 1000.50 | 045036006219862+ 
Connector SIM Card 6 Pos. without Boss | 478-5060-1-ND@ NEW! 4.00 3.11 2.49 | 500 1000.50 | 045036006211862+ 
Connector SIM Card 6 Pos. with Lock 478-5062-1-ND@ NEW! 5.37 4.17 3.33 | 300 804.90 | 055036006223862+ 
8 Connector MicroSD Card 1.6mm High 478-4965-1-ND@ NEW! 3.86 3.00 2.40 | 1,000 | 1929.00 | 045138008010890+ 
Connector MicroSD Card 2.9mm w/Boss_ | 478-5063-1-ND@ NEW! 470 3.65 2.92 | 250 587.25 | 145738009302859+ 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Dim. in mm 


Compact Flash 


Features: * Memory card connectors that support Compact Flash ¢ Used for small portable devices Specifications: 
¢ Number of Contacts: 50 » Pitch: 1.27mm (0.05”) » Current Rating: 0.5A Maximum « Voltage Rating: 5V Maximum « Mating 


Cycles: 10,000 Applications: ¢ Digital cameras * Notebook PC * PDA 


Ejector | Button | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| Type | Keying Style Side Part No. i 25 100 | Part No. 
Connectors (ejectors not included) — RoHS Compliant 
Normal = = 478-4063-ND 5.51 4.28 3.42 | 315610050500871+ 
1 | 478-4064-ND 6.24 4.84 3.87_| 315610050210871+ 
Ri 478-4649-ND 6.73 5.22 4.18 | 315610050260871+ 
eee, = —_| 478-4650-ND 655 5.09 4.07 | 315610050550871+ 
2 I Reverse = = 478-4651-ND 6.24 4.84 3.87 | 315620050716871+ 
Ejectors 

3 I Normal Foldable Left 478-4065-ND® 3.48 2.70 2.16 | 305610000005000+ 

4 | N | Foldabl Righ 478-2011-ND 3.54 2.75 2.20 | 305610000006000 
ee oldable | Right | 478-4066-ND¢@ 3.48 2.70 2.16 | 305610000006000+ 
5 I Normal Foldable | Right | 478-4067-ND@ 3.05 2.37 1.89 | 305620000006000+ 
6 I = = = 478-4505-ND® 2.38 1.85 1.48 | 705610100000000+ 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


(to91) 485 


i y, v Approvals: Din 41612/Din-EN60603-2, IEC603-2, 
IN WX Con nectors — DIN MIL-C-55302, BS 9000, BT, NFC 93.420, PTT, UTE 


C 93.420, UL File #£189169, CSA File #LR 108833 


No. | No. Price No. | No. Price 
of | of Digi-Key Each AVX _|_of | of Digi-Key Each AVX 
Fig.| Rows | Pins | Style Part No. 1 25 50 100 |Part No. Fig.| Rows | Pins | Style Part No. 1 25 50 __100 (Part No. 
Plug 3 | 48 | RHigh Temperature |478-1956-ND 5.74 5.33 4.31 3.59 (108577096002025 
3 | 64 |A+Cfullyloaded | 478-4519-ND@ 3.81 3.54 2.86 2.38 |108457096002026 
32 | 1/2B 478-1945-ND 554 515 4.16 3.47 |108457032002025 | | | 3 | 96 |A+B+C fully loaded |478-4518-ND@ 5.12 4.76 3.85 3.21 |168457096002025 
64 |B 478-1946-ND@ 3.75 3.49 2.82 2.35 /108457064002025 3 | 96 |R 478-1950-ND@ 3.70 3.44 2.78 2.31 |108477096001025 
tiga7i 3 | 96 |A+B+C fully loaded |478-4885-ND® NEW! 7.90 7.34 5.93 4.94 /108457096001025 
128) C Expanded Cea lk 1512. 14.04 1.94 “945 /108457 128002025 3 | 96 |A+B+C fully loaded |478-4894-ND® NEW! 5.85 5.44 4.39 _3.66 |168577096001025 
96 | A+B-+C fully loaded |478-4886-ND@ NEW! 9.44 877 7.08 5.90 |108458096001025 Receptacle 
64 |A+C fully loaded _|478-4887-ND@ NEW! 7.87 7.31 5.91 4.92 |108458096001026 , 18 ATRIOS S78 830 5.09 4 DOB TOOBODDODE 
A+B+C fully loaded |478-4888-ND@ NEW! 9.07 843 6.81 5.67 |108458096031025 128 | R Expanded 478-1951-ND 14.90 13.84 11.18 9.31 |208477128002025 


64 | A+C fully loaded 478-4889-ND@ NEW! 6.75 6.27 5.07 4.22 |108458096031026 
96 |A+B+C fully loaded |478-4890-ND@ NEW! 633 5.88 4.75 3.96 |108557096002025 
64 | A+C fully loaded 478-4891-ND@ NEW! 4.79 445 3.60 3.00 |/108557096002026 
96 |A+B+C fully loaded |478-4892-ND@ NEW! 7.34 6.82 5.51 4.59 |168557096002025 
64 | A+C fully loaded 478-4893-ND@ NEW! 7.34 6.82 5.51 4.59 |168557096002026 


48 |A+B+C fully loaded |478-5123-ND@ NEW! 3.64 3.38 2.73 2.28 /208457048001025 
96 | A+B+C fully loaded |478-5124-ND@ NEW! 7.00 6.50 5.25 4.38 |208457096001025 
64 | A+C fully loaded 478-4520-ND® 5.43 5.05 4.08 3.40 |208457096001026 
96 | A+B+C fully loaded |478-4521-ND® 5.04 468 3.78 3.15 |208458096001025 
64 | A+C fully loaded 478-4895-ND@ NEW! 4.79 445 3.60 3.00 |208458096001026 


@ RoHS Compliant 
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H&S = PCMCIA IC Memory Card Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Fig. 1 — IC1 Series 


The IC1 Series connectors comply with 
Version 3 and Version 4.2, JEIDA and 
PCMCIA 2.0 Standards. Features: 
¢ Surface mount socket connectors 


(card side) »* Off-center socket 
connectors high packaging profile 
* Surface mount header connectors are 
available 
No. of Digi-Key Pricing Hirose Fig. 2 —IC7 Series 
Fig. Pins Type Description Part No. 1 10 Part No. The IC7 Series complies with JEIDA 
Socket Connector Memory Card Version 4.2 and is suitable for use with 
1A 68 Il 2.7mm Dual HR1181-ND® 7.08 58.56 IC1F-68RD-1.27SH(52) PCMCIA Type Ill cards. 
1B 68 Li Single Side, A = .3mm HR1182-ND® 798 67.54 IC1F-68RD-1.27SF(52) rea lightweight 
i Single Side, A = .854mm. HR1183-ND@ 8.19 69.30 IC1F-68RD-1.27SFA(52) = Two wees oF sient Button; Sitter lett 
1c 68 Ll Off-Center HR1184-ND® 7.36 62.26 IC1H-68RD-1.27SH(52) or right 
1D 68 Lil 2.8mm Dual HR832-ND 6.92 58.52 IC1BB-68RD-1.27SH * Equipped with a frame ground terminal 
‘ 2.8mm Dual HR1185-ND® 7.05 58.32 IC1BB-68RD-1.27SH(52) 
1E 68 Ll 2.8mm Dual HR1186-ND® 8.79 74.36 IC1BA-68RD-1.27SH(52) k——65 ——+ 
1F 68 1 Il 2.7mm Dual HR1187-ND@ 5.02 41.52 IC1HA-68RD-1.27SH(51) a zs 
1G 68 Lil 2.7mm Dual, B = .8mm HR1188-ND® 6.18 51.12 IC1K-68RD-1.27SF(71) 
i 2.7mm Dual, B = .9mm HR1189-ND® 6.18 51.12 IC1K-68RD-1.27SFA(71) 
1H 68 Ll 2.7mm Dual HR1190-ND® 6.18 51.12 IC1K-68RD-1.27SFB(71) 
Memory Card Connector 
Light Weight, Right Eject HR1191-ND® 9.29 80.80 IC7-68PD-1.27DS-EJR(72) 
Light Weight, Left Eject HR817-ND 8.89 75.24 IC7-68PD-1.27DS-EJL 
2 68 LU Ul Light Weight, Left Eject HR1192-ND® 9.29 80.80 IC7-68PD-1.27DS-EJL(72) 
Light Weight, Rev Right Eject HR1193-ND® 9.29 80.80 1C7-68PDR-1.27DS-EJR(72) 
Light Weight, Rev Left Eject HR1194-ND® 9.29 80.80 IC7-68PDR-1.27DS-EJL(72) 
@ RoHS Compliant 


3M Card Connector SD™ Reel” 


Specifications: * Compatible with both SD card and multimedia card formats * Smooth push - push eject mechanism ¢ Write protect switch indicator ¢ Card polarization 
* Card detection indicator * Meets SD Card Association standards for known compatibility and reliability * Connector has a 10,000 cycle reliability 

Physical: « Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Copper Alloy « Plating: Underplating: 50y” 
minimum Nickel; Wiping Area: 10” minimum Gold; Termination Area: 100u” maximum Matte-Tin 

Electrical: * Current Rating: 0.5A * Operating Voltage: 3.6VAC 

Environmental: ¢ Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3M 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 300 Part No. 
SD, Push - Push Ejector, Right Angle SMT 3M5646CT-ND 1.33 1.12 1.02 3M5646TR-ND. 267.33 SD-RSMT-2-MQ-WF 


Card Connector microSD™ Digi>Reel’ [Sms | 


Specifications: * 1.85mm low profile height * Small size of 14.0mm x 14.2mm footprint * Smooth push - push eject mechanism ° Card is retained when mated * Accepts 
card thickness of 0.8mm _ Physical: « Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 ¢ Color: Black »* Contact Material: Copper Alloy 
* Plating: Underplating: 50” (1.27,m) minimum Nickel; Wiping Area: 15y” (0.38ym) minimum Gold; Termination Area: 3y” (0.076~m) maximum Gold flash 

Electrical: * Current Rating: 0.5A Environmental: ¢ Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3M 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
microSD, Push - Push Ejector, SMT | 3M5607CT-ND 1.16 98 89 3M5607TR-ND 784.70 2908-05WB-MG 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
486 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


or Dim. in mm 
= . 
Tyco Electronics AMP CPU Sockets 
Authorized Distributor 
Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1 LGA 771 A97502-ND 41.02 30.77 28.72 1-1747890-1 
LGA 775 A97503-ND 45.24 33.93 31.67 1-1746664-1 
2 mPGA 638 A97504CT-NDt 12.78 9.09 = 1-1903401-4 
3 mPGA 939/AM2 A97505-ND 16.49 11.73 10.63 1735315-4 
mPGA 940 A97509-ND 42.76 32.07 29.94 1761503-1 
4 1207-F Right Lever A97506-ND 20.00 15.00 14.00 1871554-1 
mPGA 478A A97507CT-NDt 23.11 16.44 = 1-1674770-2 
5 mPGA 478A A97507TR-ND&A 2300.48/160 1-1674770-2 
mPGA 479M A97508CT-NDt 22.66 16.12 = 1674770-6 
mPGA 479M A97508TR-ND& 2819.60/200 1674770-6 


t+ Cut Tape A Tape and Reel 


DDR, DDR2, DDR3 and Memory Socket Connectors RoHS 
No. of | Gold Contact | Voltage| Dimensions (mm) Tail Digi-Key Price Each Tyco Electronics 

Fig Description Pos. Interface (V) A B |Length(mm)|_ Part No. 1 25 100 | Part No. 
DDR2 DIMM, Vertical, AMC, ATCA 240 30p” 1.8 140.9 | 7.54 2.87 A97496-ND§ 748 5.09 4.49 | 1888669-1 
DDR2 DIMM, Vertical, AMC, ATCA 240 30y” 1.8 140.9 | 7.54 3.38 A97922-ND§ 6.39 4.55 4.12 | 1888669-2 
DDR2 DIMM, Vertical 240 Flash 1.8 142.0 | 7.54 2.67 A97497-ND 3.60 2.16 1.92 | 1775802-1 
DDR2 DIMM, Vertical 240 15p” 1.8 142.0 | 7.54 2.67 A97918-ND 416 2.96 2.69 | 1775802-2 

1 | DDR2 DIMM, Vertical 240 Flash 1.8 142.0 | 7.54 3.18 A97919-ND 2.70 1.92 1.74 | 1775802-3 
DDR2 DIMM, Vertical 240 15y” 1.8 142.0 | 7.54 3.18 A97920-ND 3.76 2.68 2.43 | 1775802-4 
DDR3 DIMM, Vertical 240 15p” 15 141.0 | 7.54 2.67 A97921-ND 2.84 2.02 1.83 | 1-932000-0 
DDR3 DIMM, Vertical 240 15y” 15 141.0 | 7.54 3.18 A97917-ND 2.84 2.02 1.83 | 1-932000-1 
Fully Buffered DIMM, Vertical 240 15p” 25VAC | 141.0 | 7.54 3.18 A97923-ND 3.96 2.82 2.56 | 1761845-5 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle 200 Flash 1.8 71.0 5.2. = A97498CT-NDt 3.85 2.74 — | 1565917-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle 200 Flash 1.8 71.0 5.2 = AQ7498TR-ND& 359.10/150 1565917-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.0 5.2 _ A97499CT-NDt 3.94 2.80 — | 1565918-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.0 5.2 = A97499TR-ND& 367.50/150 1565918-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle 200 Flash 1.8 18 4.0 = A97500-ND§ 21.80 15.51 14.06 | 1827236-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 AS 4.0 = A97501-ND§ 7.52 5.35 4.85 | 1717833-4 

2 | SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Standard] 200 Flash 1.8 69.6 5.2 — A97913-ND 13.07 9.30 = 8.43 | 1981276-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Reverse | 200 Flash 1.8 69.6 5.2 _ A97914-ND 13.07 9.30 8.43 | 1981281-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Standard] 200 Flash 1.8 69.6 9.2 = A97915-ND 16.56 11.78 10.68 | 1981284-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Reverse | 200 Flash 1.8 69.6 9.2 - A97916-ND 16.56 11.78 10.68 | 1981287-4 
MINIDIMM, Right Angle, Standard 244 Flash 1.8 93.0 9.79 — A97925-ND 17.55 12.48 11.31 | 1-1735438-3 
MINIDIMM, Right Angle, Reverse 244 Flash 1.8 93.0 9.79 = A97924-ND 17.57 12.50 11.33 | 1-1735438-1 


t Cut Tape A Tape and Reel § Low Profile 


AMP Secure Digital Memory Card Connector 


Features: * Surface Mount Inline leads _* Right Angle Mount ¢ Housing Color: Ivory * Housing Material: Thermoplastic GF 30% »* Contact 
Material: Phosphor Bronze » Contact Mating Area Plating: Gold 


Digi-Key Price Each AMP 
Part No. 1 25 100 Part No. 
A97495-ND 4.08 2.78 2.45 1734234-1 
Digi@Reel” 
oii CF Card Headers Digi Reel 
SPECIFICATIONS: 


* Meets CFA Standards » .050” Pitch » Flammability: UL 94V-0 * Color: Beige * Current Rating: .5A * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Materials: « Insulation: Liquid 
Crystal Polyester (LCP) or High Temperature Thermoplastic * Contact: Copper Alloy 


Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | 3M 
Fig. | (mm) | Description Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing | Part No. 
47.35 | CF Card Ejector - Right (for Fig. 2) 3M5435-NDO 1.74 1.35 1.08 _ — | 7E50-B316-04 
1 49.5 | CF Card Ejector, Dual Push - Right (for Fig. 2) 3M5436-NDO 2.90 2.25 1.80 = — | 7E50-B516-05 
53.3 | CF Card Ejector, Latching - Right (for Fig. 2) 3M5437-NDO 3.65 2.84 2.27 _ — | 7E50-B716-05 
- —__| CFIl Card Header with Ejector (7E50=B516-04) 3M5645CT-ND 9.34 7.25 5.80 = — | N7E50-N516TC-40-WFA 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au 3M5445CT-ND 5.51 4.28 _ 90 324.00 | N7ES0-M516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5446CT-ND 5.51 4.28 — 90 324.00 | N7ES0-M516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 30Au 3M5447CT-ND 5.66 4.39 _ 90 332.10 | N7E50-M516RB-40-WF 
9 ____| Type land Il, SMD, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5448CT-ND 5.95 4.62 — 90 332.10 | N7E50-M516RB-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au 3M5449CT-ND 5.51 4.28 _ 90 324.00 | N7E50-N516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5450CT-ND. 5.51 4.28 _— 90 324.00 N7E50-N516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au 3M5451CT-ND 5.66 4.39 _ 90 332.10 | N7E50-N516RB-40-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5452CT-ND 5.37 417 = 90 | 314.28 | N7E50-N516RB-50-WF 
= —__| Type |, SMD Lo-Profile, Long Guide, Ejector Non-Acceptable 3M5444-NDO$A 9.69 7.52 6.02 _ —_|_N7ES50-F516PK-30 
3 ___| Type, SMD 3M5438-NDOA 8.67 6.73 5.39 _ — | N7E50-7516PG-20 
Type |, SMD, Inverse 3M5439-NDOA 8.00 6.21 4.97 = — _|_N7E50-A516 PK-20 
= ____| Card Retainer Clip (for Fig. 3) 3M5434-NDO 241 1.87 1.50 = — | 3505-34 
Right Button Ejector (for Fig. 3) 3M5459-NDO 441 3.42 2.74 = — _|_D7E50-7316-02 
Type |, SMD, Inverse, Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5440-NDO$A 9.14 7.09 5.67 = — | N7E50-A516PK-30 
4 ___| Type |, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5441-NDOA 9.14 7.09 5.67 = — | N7E50-C516PK-30 
Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5442-NDO$A 9.14 7.09 5.67 _ — | N7E50-D516PG-30 
Type |, SMD Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5443-NDO$A 9.14 7.09 5.67 = — _|_N7ES50-E516PK-30 
_ —__| Ejector Button Right Side(for Fig. 4) 3M5460-NDO 5.25 4.08 3.26 _ — | D7E50-8316-03 
Type | and ll, SMD, 15Au 3M5453CT-ND 5.37 447 — | 125 | 436.50 | N7E50-0516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, 15Au, with Standoff 3M5454CT-ND 5.37 417 — 125 | 436.50 | N7E50-Q516RA-50-WF 
5 ___| Type land Il, SMD, 30Au 3M5455-NDO 418 3.24 2.60 _ — | N7E50-Q516RB-40 
Type | and Il, SMD, 30Au, with Standoff 3M5456CT-ND 5.51 4.28 _ 125 | 450.00 | N7E50-Q516RB-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, 15Au, with Standoff 3M5457CT-ND 5.37 417 _ 125 | 436.50 | N7E50-R516RA-50-WF 
Type | and II, SMD, Inverse, 30Au, with Standoff 3M5458CT-ND 5.51 4.28 _ 125 | 450.00 | N7E50-R516RB-50-WF 


With Solder Tab AGoldFlash Finish + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 9 Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 487 


Has PCMCIA IC Memory Card Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


pp 


‘3 When card is removed.! 


aes ee 


Yh 


length) 


12.5 (card is inserted) 
(guide 4 


Features: No. of Digi-Key Pricing Hirose 
+ Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mech- | Fig. | Pins | Type | Description Part No. i 10 | Part No. 
anism and sequencing mechanism for circuit protection, are incorporated | 4 | 68 | 1,11 | Memory Gard Connector HR1195-ND@ 7.08 58.56 | IC1FA-68PD-1.27DS(72) 
Receptacle is of surface mount type * Pushbutton switch of ejecting section 
has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. 68 I, IL | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1196-ND® 11.64 107.67 | 1C1G-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Materials: 2 68 |, IL | With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.84 109.52 | 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
* Insulator: Black PPS UL94V-0 * Contact: Selective gold plating * Ejector: 68 |, |_| With Ejector and ESD Groundings Features HR1197-ND® 12.26 113.41 | IC1G-68PD-1.27DS-EJ-E(72) 
SUS 3 68 |, ll | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1198-ND® 13.52 125.06 | IC1F-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Electrical Specifications: 4 68 |, Il | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off | HR1199-ND® 11.64 107.67 | IC1FB-68PD-1.27DS-EJ(72) 
sttaty re eat per pin » Rated hae ane ° Neen 5A) 68 |, | SMT Connector without Ejector HR1200-ND@ 9.22 80.20 | IC1G-68PD-1.27SF(72) 

oltage: 51 for one minute at specified value * Insulation Resistance: i 
Minimum 1000MO at SOOVDC Contact Resistance: Maximum 40mO at 5B 68 I, I | SMT Ejector for HR1200-ND HR806-ND® 6.76 57.20 | IC1G-68PD-EJ 
1mA DC RoHS Compliant 

i Digi-Key Pricing Hirose 

PCMCIA Connectors IC11S Series neo: Dig Ky a 
Features: PCMCIA Standard Left Eject — RoHS Compliant 
¢ Grounding is required to meet the high speed signal Connectors and Ejection guides are aaa 
requirements of the PC card standard * Grounding reliability sold separately. Guide Rigid Button HR1138-ND 3.97 32.88 137.00 | 1C11S-BD-EJL 
is achieved with a grounding plate and 8 grounding contacts Guide Folding Button HR1139-ND 4.84 40.08 167.00 | IC11S-BD-FEJL 
* Type'|, Il and Ill’ are covered. ‘The terminals for ground Guide Rigid Button HR1143-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11SA-BD-EJL 
clipping are provided »* Connector height is minimized to : : 
5.6mm, making possible thinner product designs * Weight Shown: PCMICA Reverse _ Guide Folding Button HR1144-ND 4.84 40.08 167.00 | IC11SA-BD-FEJL 
of 12.79 for normal button type helps achieve the reduced Right Eject SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1207-ND 858 74.60 335.70 | 1C11S-PL-SF-EJL(71) 
weight required in todays products PLES: 

. a Guide Pop-Up Button HR1208-ND 6.58 54.48 227.00 | 1C11S-BD-PEJL(71) 
Mototial: Inula sie speek en ey Guide Extended Pop-Up Button HR1209-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11S-BD-PNEJL(71) 
Contact: SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1210-ND 8.58 74.60 335.70 | IC11SA-PL-SF-EJL(71) 

* Card Connected Section: » Brass » Contact section: Gold Guide Pop-Up Button HR1211-ND 6.58 54.48 227.00 | IC11SA-BD-PEJL(71) 
Plating * Lead Section: Solder Plating * Contact Ground é 
Plate: » Phosphor Bronze » Contact Section: Gold Plating Zz Ejection Guide Guide Extended Pop-Up Button HR1212-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11SA-BD-PNEJL(71) 
«Lead Section: Solder Plating Eject Metal Fittings, Guide Eeaietena PCMCIA Reverse Right Eject — RoHS Compliant 
Plate and Push Rod: * Stainless Steel Eject Button: * PBT Tye 
Black finish * UL94V-0 f 2D Guide Folding Button HR1149-ND 5.28 43.68 182.00 | 1C11S-BUR-FEJR 
Electrical Specifications: right | Guide Rigid Button HR1153-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11SA-BUR-EJR 
«Current Rating: 0.5A per pin * Rated Voltage: 125VAC Right Folding ee ee =i Guide Folding Button HR1154-ND 5.28 43.68 182.00 | IC11SA-BUR-FEJR 
+ Withstanding Voltage: 500VAC for one minute at specified Button Type SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1213-ND 8.71 73.70 309.88 | IC11S-PLR-SF-EJR(71) 
value ¢ Insulation Resistance: Minimum 1000MQ at ; 
500VDC * Contact Resistance: Maximum 40MOQ at imA DC Guide Pop-Up Button HR1214-ND 6.58 54.48 227.00 | 1C11S-BUR-PEJR(71) 
© Operating Temperature: -55°C ~ 85°C Guide Extended Pop-Up Button HR1215-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11S-BUR-PNEJR(71) 
— _ 5 SMT Connector, 68 position 1.27mm_ | HR1216-ND 8.71 73.70 309.88 | 1C11SA-PLR-SF-EJR(71) 
Digi-Key Pricing Hirose 
Description Part No. 1 10 50 | PartNo. Guide Pop-Up Button HR1217-ND 658 5448 227.00 | IC11SA-BUR-PEJR(71) 
PCMCIA Standard Right Eject Guide Extended Pop-Up Button HR1218-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11SA-BUR-PNEJR(71) 
Guide Rigid Button HR1128-ND 3.97 32.88 137.00 | 1C11S-BD-EJR PCMCIA Reverse Left Eject — RoHS Compliant 
Guide Folding Button HR1129-ND 4.84 40.08 167.00 | 1C11S-BD-FEJR Guide Rigid Button HR1158-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11S-BUR-EJL 
Guide Rigid Button HR1133-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11SA-BD-EJR Guide Folding Button HR1159-ND 5.28 43.68 ~—- 182.00 | IC11S-BUR-FEJL 
Guide Folding Button HR1134-ND 4.84 40.08 167.00 | IC11SA-BD-FEJR Guide Rigid Button HR1163-ND 3.97 32.88 187.00 | IC11SA-BUR-EJL 
PCMCIA Standard Right Eject — RoHS Compliant Guide Folding Button HR1164-ND 5.28 43.68 182.00 | IC11SA-BUR-FEJL 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1201-ND 8.58 74.60 335.70 | IC11S-PL-SF-EJR(71) SMT Connector, 68 position 1.27mm_ | HR1219-ND 8.71 73.70 309.88 | 1C11S-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1202-ND 6.58 54.48 227.00 | 1C11S-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button HR1220-ND 6.58 54.48 227.00 | 1C11S-BUR-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1203-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11S-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1221-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11S-BUR-PNEJL(71) 
SMT Connector, 68 position 1.27mm_ | HR1204-ND 8.58 74.60 335.70 | 1C11SA-PL-SF-EJR(71) SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1222-ND 8.71 73.70 309.88 | 1C11SA-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1205-ND 6.58 54.48 227.00 | IC11SA-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button HR1223-ND 6.58 54.48 227.00 | 1C11SA-BUR-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1206-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11SA-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1224-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11SA-BUR-PNEJL(71) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
488 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Hes Memory Stick® 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Con n ectors 


Features: The connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong end or reversed 

Specifications: * Insulation Resistance: 1000MQ minimum »* Withstanding Voltage: No Flashover or insulation break- 
down «Contact Resistance: 100mQ maximum « Durability (mating/ unmating): 12,000 cycles at 400 to 600 cycles per 
hour * Current Rating: 0.5A © Voltage rating: 125VAC » Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

Materials: « Insulator: Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, UL94V-0 »* Contacts: Phosphor 
Bronze, Contact Area: Gold plating, Termination Area: Solder plating * Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: 
Nickel plating, Termination Area: Solder plating * Cover: Stainless Steel * Ejection Mechanism Components: Stainless Steel 


Dimensions in mm 


Compact Flash Card Connectors 
Card Headers - MI21 Series-Type | or Il Cards 


Features: * Compact design * Card ejection mechanism * Two point ejection mechanism to assure even card ejection 
* Designed and packaged for board placement with automatic equipment 


Materials and Finishes: * Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 * Contacts: Brass * Engagement Area: Gold plating 
of 0.1m © Termination Area: Solder plating * Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject mechanism « Eject Fitting: 
Stainless steel * Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 * Nut: Steel, Solder plating. * Max. Reflow Temperature: 
240°C 


DM1 Series Secure Digital 
Memory Card Connectors Bigi@Reel’ |®22#8 


Features: * Metal cover extends over the back 
of the connector allowing it to withstand force 
of up to 400N (static load) when dropped or 
accidentally hit » Built-in lock feature holds the 
card securely in place Built-in Push-in/Push- 
out ejection mechanism «Designed to accept 
secure Digital I/O card (Built-in Ground Contact) 


Applications: Notebook PCs, digital cameras, Standard : 
PDAs, audio/video equipment and other devices Type. ee 
utilizing SD 1/0 cards 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing | Hirose 
Fig.| Part No. 25 1 Part No. 450 Part No. 
1 | HR845CT-ND 3.86 74.81 239.40 | HR845TR-ND 868.05 DM1AA-SF-PEJ(21) 
2_| HR846CT-ND 3.34 64.69 207.00 | HR846TR-ND 750.60 DM1B-DSF-PEJ(22) 


DM2 Series miniSD™ 
Memory Card Connectors _ Digi@Reel” 


Features: « The world’s smallest mounting area with the world’s smallest depth * Card capturing mechanism prevents 
card from flying out at ejection * Ejection does not work for reverse insertion detecting mis-insertion easily. Card is firmly 
locked in use for card fall-out prevention » Enhanced grounding for noise (EMI) reduction (PAT-P) —_ pimensions in mm 
Reliable two-point connection with dou- 
ble contacts 

Applications: * Mobile phone * PDA 
Specifications: * Current Rating: 0.5A 
*Contact Mating Area Plating: Gold 
© Operating Temperature Range: -20°C ~ 
85°C * PCB Mount Type: SMT 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig.| Part No. 25 1 Part No. 800 Part No. 
1 | HR847CT-ND 2.44 47.25 151.20 | HR847TR-ND 893.60 DM2A-SFW-PEJ-S 
2_| HR848CT-ND 2.44 47.25 151.20 | HR848TR-ND 893.60 DM2B-DSFW-PEJ-S 


DM3 Series microSD™ RoHS 


Memory Card Connectors DigiReel’ |© 


Features: * Miniaturized design for space-saving PCB mounting * Innovative tray slide ejector of card push-in push-out 
ejection prevents card from flying out * User-friendly mis-insertion prevention to protect the card from damages caused 
by unintentional card operation © Innovative card push-in push-out ejection realizes long card ejection travel of 4mm with 
miniature size * 4 corners of metal cover earthed on PCB enhance grounding and increase the shield effect. 
Specifications: * Current Rating: 0.5A »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Contact Mating Area: Gold plating 
Terminal Pitch: 11mm * PCB Mount Type: SMD 


Dimensions in mm 


= Fj Fi Digi-Key Price Each Hirose 

Digi-Ke Price Each Hirose 7 soa 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. iu Desoto eu A pet 
1 | 10 Pos. w/Flange for Screw Attachment | HR1837-ND 5.54 459 3.44|CB1A-10S-1.5H(52) 1 Rt. Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting |H10740-ND 7.83 6.63 4.97 |MI21-50PD-SF-EJR(71) 
2 | 10 Position without Flange HR1838-ND 476 3.94 2.96 | CBIAA-10S-1.5H(52) Rt. Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting |H10736-ND 7.80 6.60 4.95 |MI21A-50PD-SF-EJR(71) 
3 [10 Position, Right Ejection HR1836-ND 8.22 6.96 5.22] CB1C-10S-1.5H-EJR(52) Lt. Side Eject Button, No Offset, Standard Mounting |H10741-ND 7.54 6.38 4.79 |MI21-50PD-SF-EJL(71) 


Lt. Side Eject Button, 2.2mm Offset, Stnd. Mounting] H10737-ND 8.37 7.09 5.32 |MI21A-S0PD-SF-EJL(71) 
No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H10742-ND 7.36 6.23 4.67 }MI21-50PD-SF(71) 

3 |No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H10739-ND 7.05 5.84 4.38 JMI21A-50PDR-SF(71) 
No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting | H10738-ND 6.97 5.90 4.43 |MI21A-50PD-SF(71) 


RoHS) | HR843-ND 
feuruust 


2) Right 


PC Card Connectors 
for PC CardBus 
IC11 Series 


Features: Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) x 
85mm (length) x 5.65mm (height). Increased Degree of Card Ejection: An 
original ejection design increases the degree of card ejection 


Materials: Insulation: * SMT Portion - Liquid crystal polymer (UL94V-0), 
beige * Card Guide Portion - PBTresin (UL94V-0), black * Eject Button - PBT | HR844-ND 
resin (UL94V-0), black Contacts: * Signal Portion - Brass with partial gold Left 
plating * CardBus Ground Plate Portion - Phosphor bronze with partial gold 
plating 


Descrip- | Digi-Key Pricing Hirose 

tion | Part No. 1 10 50 [Part No. 
Ejector PC CardBus Connector 
Right | HR843-ND 4.70 38.88 162.00 |IC11-BD-EJR 
Left | HR844-ND 4.70 38.88 162.00 |1C11-BD-EJL 


PC Card Single Slot SMT 
Connectors for the 
AV Market - IC15 Series 


Features: * Smooth card ejection * Ejection button will not pop out without PC card, for button damage prevention. 
Applications: DVD recorders, LCD TVs, PDP and other digital AV equipment 

Specifications: * Current Rating: 0.5A * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Voltage Rating: 125VAC « Insulation 
Resistance: 100MQ minimum » Contact Resistance: 60mQ maximum (Initial value) * Vibration: No electrical discontinuity 
of 100ns or more. 

Materials: Finish: Insulator: Black, UL94V-0 * Contacts: Brass: Contact Area Gold plated, Termination Area: Tin 
plated » Ground/Eject Metal Fittings: Stainless Steel » Positioning Pin: Brass, Tin plated » Frame: Black, UL94V-0 
* Cover/Metal Components: Stainless * Spring: Stainless steel * Ejection Button: Gray, UL94V-HB 


Digi-Key Pricing Hirose 
Part No. 1 10 50 Part No. 
PC Card Guide Connector Assembly 
H5005-ND 4.96 41.04 171.00 | IC15A-G-PEJL 
68 Position PC Card Connector for the AV Market 
H5003-ND 3.89 32.16 134.00 | IC15A-PDR-SF-EJL 
H5004-ND 3.97 32.88 137.00 _| IC15A-PDR-SFM-EJL 


Smart Card Sockets 


Features: * Suited to Smart Cards Conforming to ISO-7816 * Sockets are 
available with 8 contacts only, in conformity with ISO-7816 *A switch 
that detects whether the smart card has been inserted securely prevents 
erroneous operation. This switch will be set to OFF (i.e., the nonconducting 
condition) when the smart card has been inserted all the way. 


Dimensions in mm 


No. of| Dim. | Digi-Key Price Each Hirose ications: Didi i jr i 
Fig.| Pins | Description A(mm)| Part No. 1 25 100 |Part No. Applleations: Digi satellite broadcast receivers (IRD) and other devices that 
Right Angle HR1939CT-NDt 283 2.18 1.74 or. Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC + Operating 
1 Push-Push SMD 1.68 | }R1939TR-ND$ 1735.50/1,500 | DMSAT-SFPEJ(40) Temperature: -50°C ~ 80°C * Operating Humidity: 40% ~ 80% Material: 
g | Right Angle Push-Push | | 9, ] HR1938CT-NDT 283 2.18 1.74) oui3p-psF-PEd * Insulator: PBT * Finish: Black » Signal Contacts: Phosphor bronze 
SMD (Reverse Type) : HR1938TR-ND$ 1388.40/1,200 * Contact Portion: Gold plating *Lead Portion: Solder plating » Switch 
9 8 Right Angle Push-Pull _ HR1940CT-NDt 2.02 1.55 1.24 DM3C-SF Contacts: Phosphor bronze or brass ¢ Finish: Gold plating 
Hinge Type SMD HR1940TR-ND$ 1072.50/1,300 
3 8 Right Angle = HR1941CT-NDt 1.92 148 1.18 DM3D-SF No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Push-Pull SMD HR1941TR-ND$ 1504.00/2,000 Pins | Description Part No. ‘il 10 50 | Part No. 
+CutTape + Tape and Reel 8 | Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector | H10744-ND 6.02 41.52 173.00 | ID2M-8S-2.54DS(72) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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molex. simm sockets 


Features and Benefits: * Zero insertion for contacts improve socket and module contact life and provide for fast on-line 
assembly »* Guaranteed 2 points of contact per readout with standard JEDEC module » Anti-overstress latch feature 
provides extra protection during module removal ¢ Polarization posts provide orientation for proper loading of socket into 
printed circuit board » Polarization rib properly orients module to socket * EIA standard dimensions 

Electrical Specifications: * Voltage: 250V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ maximum Dielectric Withstand- 
ing Voltage: 1000VAC * Insulation Resistance: 5000MOQ minimum « Capacitance: 2.5 pF maximum 

Mechanical Specifications: * Normal Force: 150g * Durability: 25 cycles 

Physical Specifications: * Housing: Black LCP, UL94V-0 Latch: Stainless Steel * Contact: Phosphor Bronze Alloy 
* Temperature: -40°C ~ 85°C 


455 
(115.57). 
= 


448 


Left Polarization 
Low Profile (40°) 
Single Row, Metal Latch 


Left Polarization, 
Right Angle 
Single Row, Metal Latch 


7 (11.38) 
Left Polarization 


Right Angle 
Single Row, Metal Latch, SMT 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Plate Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 Tin WM1706-ND 5.38 4.93 4.48 4.04 15-82-0649 
2 Tin WM1709-ND 8.41 7.72 7.02 6.32 15-82-1538 
3 Gold WM18502-ND 16.83 15.43 14.03 12.63 15-82-0328 


DIMM Sockets 


Features: * Accepts JEDEC MO-161 modules Dual ejector latches for easy module removal ¢ Palladium nickel with gold 
flash plating for improved reliability * Added contact wipe for improved reliability 

Electrical Specifications: * Voltage: 100V Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric With- 
standing Voltage: 750VAC « Insulation Resistance: 100MQ minimum 

Mechanical Specifications: * Mating Force: 5 oz. per pair * Durability: 25 cycles minimum 

Physical Specifications: * Housing and Latch: High temperature resistant thermoplastic, UL94V-0 »* Contact: Phosphor 
Bronze » Plating: Selective palladium nickel with gold flash with tin/lead on solder tails * Temperature: -40°C ~ 85°C 
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(140.97) 
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ae PCB Layout: Component Side 
Function / Voltage Key Details 


.086 (2.18) —>| | | | .086 (2.18) 
fl .079 i fi 


.079 (2.00) | I (2,00) +|  — | -.079 (2.00) 
Detail "Z" Detail "Y" Deta 
Cir- | Function] Voltage | Digi-Key Price Each Molex 
Description cuits | Key Key Part No. 1 25 50 | PartNo. 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y | WM1710-ND 6.06 5.56 5.06 | 71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 | Detail Z | Detail Y | WM1714-ND@ 6.06 5.56 5.06 | 71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM1712-ND@ 6.06 5.56 5.06 _| 71251-0012 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM18720-ND@ 6.28 5.76 5.23 | 71736-0011 
DRAM and SDRAM 3.3V | 168 | Detail Y | Detail Y | WM18497-ND@t 4.81 4.42 4.02 | 71736-0001 
DRAM and SDRAM 3.3V | 168 | Detail X | Detail Y | WM2062-ND@ 6.13 5.62 5.11 | 87587-2050 
DRAM and SDRAM 3.3V_ | 168 | Detail X | Detail Y | WM2063-ND® 6.13 5.62 5.11 | 87587-2059 


RoHS Compliant 


DDR DIMM Sockets 


RoHS 
Features: * Accepts JEDEC MO-206 modules Dual ejector latches for easy module removal 
Electrical: * Voltage: 125VAC * Current: 1.0A * Contact Resistance: 40mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 
S500VAC » Insulation Resistance: 1000 MQ minimum 
Physical: * Housing: High-temperature, UL94V-0 » Contact Plating: 15” gold 


t White glass-filled LCP, UL94-0 


140.97 Operating Temperature: 
7 WM7315-ND -10°C ~ 85°C; 
WM7319-ND -40°C ~ 85°C 
Contact: Phosphor Bronze 


Operating Temp: -40°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 


Operating Temp: -10°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 
WM2064-ND 15,” gold 
WM2065-ND 30,” gold 


Operating Temp: -10°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 


Voltage Digi-Key Price Each Molex 

Fig. | Description Circuits Key Part No. 1 25 50 | Part No. 
5 WM7319-ND 649 5.95 5.41] 71243-3002 
1 | Vertical 184 | Left(2.5V)_ | wi73i5-nD 6.19 568 516 | 87636-2002 
2 | 25° Angle, Low Profile | 184 | Left (2.5V)_| WM7316-ND 8367.67 6.97 | 87623-2001 
3__[ Right Angle 184 | Left (2.5V)_| WM7317-ND 13.55 12.43 11.30 | 87655-0004 
‘ WM2064-ND 729 669 6.08 | 87705-0021 
4 | Vertical 240 | Center (1.8V) | wago65-ND 8.40 7.70 7.00 | 8705-1051 


S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: * 144 circuits *S.0. DIMM sockets accept 
JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; SGRAM socket accepts 
JEDEC standard SGRAM modules Plastic latch prevents scratching 
of module, while metal anti-overstress feature protects latch from 
bending too far in or out * Front solder tabs provide secure PCB hold- 
down «Polarization key assures proper module insertion Electrical 
Specifications: * Power Supply: 3.3V * Voltage: 100V * Current: 0.3A 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC/1 minute » Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum Physical Specifications: * Temperature: 
-55°C ~ 85°C 


(30.40) 


Max. 
Contact | Mounted Digi-Key Price Each Molex 
Description Resistance | Height Part No. 1 25 50 Part No. 
SMT, Right Angle 60m0 5.2mm WM18581-ND 7.92 7.26 6.60 | 54698-7000 
SMT, Right Angle 50m0 4.0mm WM18588-ND 6.66 6.11 5.55 | 54697-7000 


miniDIMM Sockets RoHS 


Features: * Polarization keys ensure proper module insertion * Ergonomic plastic latch provides excellent 

module retention and easy ejection of module » Center plastic peg ensures good location during placement to PCB Fitting 
nails at both ends and center of housing will provide additional mechanical strength after soldering * Low profile socket 
will fit into slim enclosures 

Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum « Voltage: 100V maximum « Voltage Key: 1.8V * Withstanding Voltage: 
SO0VAC * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 

Physical Specifications: * Black, UL94V-0 » Contacts: Copper Alloy * Plating Contacts: 0.76ym gold » Plating Tail: Tin 
© Temperature Range: -10°C ~ 85°C 


Cir- | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description cuits | PartNo. 1 25 50 Part No. 
1_| Vertical (Top entry) 244 | WM23938-ND 23.32 21.38 19.44 | 87782-2001 
2 | 22.5° Angle 244 | WM23939-ND 24.17 22.16 20.14 | 87783-0001 
F A WM23940-ND 24.17 22.16 20.14 | 78001-1244 
3 | Right Angle (Side entry) | 244 | wizo66-ND 24.17 22.46 20.14 | 87918-0001 


ExpressCard™ 


Electrical Specifications: (47150 Series Header): Current: 0.75A maximum » Voltage: 3.3VDC maximum » Withstanding 
Voltage: 500VAC * Contact Resistance: 55mQ maximum Insulation Resistance: 100MQ minimum (47150 Series 
Ejectors): * Current: 0.75A maximum «Voltage: 3.3VDC maximum Shielded (47322 Series Headers and Ejector): 
© Current: 0.75A maximum « Voltage: 3.3VDC maximum 

Physical Specifications: (47150 Series Header): * Housing Material: Thermoplastic, High Temperature * Contact Material: 
Phosphor Bronze » Plating Tail: Tin, Lead-free * Plating Contact: Gold * Flammability: UL94V-0 » Pitch: .039” (1.00mm) 
(47322 Series Headers): * Contact Material: Phosphor Bronze « Plating Tail: Tin » Plating Contact: Gold * Pitch: .039” 
(1.00mm) (47150 Series Ejectors): Material: Stainless Steel * Push-Push Type (47322 Series Ejectors): « Push-Push 
Type 

Operating Temperature Range: (47150 Series Headers and Ejector): * 0°C ~ 55°C (47322 Series Headers and Ejector): 
*-40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Part No. ‘] 25 50 | Part No. 
1 | Header, 26 Circuits, SMT, Top Mount WM9006-ND 3.44 3.16 2.87 | 47150-0002 
ci WM9016CT-NDA 2.30 1.95 1.77 | 47322-0002 
2 | Header, 26 Circuits, SMT, Bottom Mount WM9016TR-ND+ 791.20/800 47322-0002 
Ejector Top Mount without Bottom Shell 
3 for 54mm (2.13”) Width Card WM9007-ND 7.77 7.13 6.48 | 47150-0003 
Ejector Top Mount with Bottom Shell 
for 54mm (2.13”) Width Card WM9008-ND 8.15 7.48 6.80 | 47150-0004 
4 Ejector Bottom Mount 
for 34mm (1.34”) Width Card WM9016-ND 4.24 3.89 3.54 | 47322-0003 
ACutTape + Tape and Reel 
SD Memory Card 
Connector 


0.122 (3.1) 1.098 (27.9) 
Physical Specifications: * Housing Material: Liquid 
Crystal Polymer »* Flammability: UL94V-0 »* Color: Black 
¢ Contact: Copper Alloy * Plating Tail: Gold » Plating 
Contact: Gold » Button Type: Push-Push » Shielded: Yes 


* PCB Mounting: Surface Mount * PCB Mounting Side: Top 


> 
BE 1.173 (29.8) 


With- Contact | Insulation 
Current) Voltage | standing | Resis- Resis- | Digi-Key Price Each Molex 
Max. Max. | Voltage | tance tance __| Part No. 1 25 100 | Part No. 
WM24032CT-NDA 5.51 4.24 3.40 | 500998-0900 
0.5A | 1O0VAC | SOOVAG | 80mQ | 1000MO | wiypgogeTR-NDE 949.60/400 500998-0900 
ACutTape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex 


miniSD Memory Card Connector, Normal Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount: Top * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount * Circuits - 
PCB: 11 * PCB Pitch: 1.30mm (.051 inch) Electrical Specifications: * Current: 
0.5A max. * Voltage: 10V max. * Withstanding Voltage: 500VAC Contact 
Resistance: 100mQ max. ¢ Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact 
Retention Force (per circuit): 0.98N (0.22Ib) min. Physical Specifications: 
* Housing Material: LCP Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 © Black » Contacts: 
Copper Alloy Plating Tail: Tin » Plating: Gold * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C Environment: * Lead-free Process Capability: Reflow Capable (SMT only) 
* Process Temperature: 260°C max. 

miniSD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount: Reverse * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount « Circuits 
- PCB: 11 * PCB Pitch: 1.30mm (.051 inch) Electrical Specifications: * Current: 
0.5A max. * Voltage: 10V max. * Withstanding Voltage: 500VAC Contact 
Resistance: 40mQ max. ¢ Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Reten- 
tion Force (per circuit): 0.98N (0.22Ib) min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * UL 94V-0 » Black * Contacts: 
Copper Alloy Plating Tail: Gold * Plating: Gold * Temperature Range: -25°C ~ 
90°C Environment: « Lead-free Process Capability: Wave Capable (TH only) 

SD Memory Card Connector, Standard Mount Type: Mounting Specifications: 
¢ Surface Mount: Top * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount * Circuits 
- PCB: 9 * PCB Pitch: 2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current: 


Miniature Memory Card Connector System 


0.5A max. * Voltage: 250VDC max. * Withstanding Voltage: 500VAC Contact 
Resistance: 100mQ max. Insulation Resistance: 100MQ min. * Normal 
Force (per circuit): 0.20N (0.04lb) min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer *UL 94V-0 «Black * Contacts: Copper 
Alloy Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective * Temperature Range: -25°C 
~ 85°C Environment: « Lead-free Process Capability: Reflow Capable (SMT only) 
* Process Temperature: 240°C max. 

SDIO Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount: Bottom + PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount Circuits - 
PCB: 9 * PCB Pitch: 2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current: 0.5A 
max. * Voltage: 100V max. * Withstanding Voltage: S0OVAC » Contact Resistance: 
100m max. * Insulation Resistance: 100MQ min. * Normal Force (per circuit): 
0.20N (0.04lb) min. Physical Specifications: * Housing Material: LCP Liquid 
Crystal Polymer * UL 94V-0 * Black * Contacts: Phosphor Bronze Plating Tail: 
Tin * Plating: Gold Selective * Temperature Range: -25°C ~ 90°C 

3 in 1 Memory Combo Connector, with SD/MS/MMC Standard Mount Type: 
Mounting Specifications: * Surface Mount: Top »* PCB Retention: Solder Tab - 
Surface Mount * Circuits - PCB: 42 * PCB Thickness: 1.0mm (.04 inch) Electrical 
Specifications: * Current: 0.5A max. * Voltage: 5V max. » Withstanding Voltage: 
250VAC, 500VAC * Contact Resistance: 100mQ max. * Insulation Resistance: 
100MOQ min., 1000MQ min. Physical Specifications: * Housing Material: LCP 
Liquid Crystal Polymer, Glass-filled *UL 94V-0 Black » Contacts: Phosphor 


Digi@Reel° 


Bronze Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective » Plating Contact: 0.2um 
Gold » Durability (mating cycles): 10,000 cycles min. * Under Plating: Nickel 
* Temperature Range: -25°C ~ 85°C Environment: * Lead-free Process Capability: 
Reflow Capable (SMT only) * Process Temperature: 250°C max. 

miniSD Card Adaptor: Specifications: *Use with SD port and miniSD card 
* Pitch/ Center Spacing: 2.50mm (.098 inch) * Circuits/ Positions: 9 * Current: 
0.5A max. * Color: Black * Plating: Gold * Plating Contact: Gold * Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C 

SD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount: Reverse PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount « PCB Pitch: 
2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current: 0.5A max. * Voltage: 
100VAC max. *Withstanding Voltage: 500VAC *Contact Resistance: 80mQ 
max. * Insulation Resistance: 1000MQ min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer *UL 94V-0 *Black * Contacts: Copper 
Alloy * Plating: Gold Selective »* Durability (mating cycles): 10,000 cycles min. 
* Temperature Range: -25°C ~ 90°C 

microSD Memory Card Connector, Low-Pro and Normal Mount SMT, Push- 
Push Type: Physical Specifications: * Color-Resin: Black » Pitch-Term. Interface: 
1.10mm_ «© Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Housing Material: LCP Liquid 
Crystal Polymer ¢ Terminal: Copper Alloy * Contacts: Gold » Plating Tail: Tin 
Shell: Stainless Steel, Nail Area * Under Plating: Nickel Electrical Specifications: 
Current: 0.5A max. » Voltage: 10V AC(RMS)/DC max. 


Fig. 1 — miniSD Memory Card 
Connector, Normal Mount Type 


Fig. 2— miniSD Memory Card 
Connector, Reverse Mount Type 


Fig. 3 — SD Memory Card Connector, 
Standard Mount Type 


Fig. 4 — SDIO Memory Card 
Connector, Reverse Mount Type 


Fig. 5 — 3 in 1 Memory Combo Conn- 
ector, with SD/MS, MMC, Standard 
Mount Type 


Fig. 6 — miniSD Card Adapter 
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$Tray Note: Dimensions in mm 


TransFlash Connectors 


Ultra small size for space savings. Metal shielding with shell tabs provides ESD protection and grounding support. Wide open area on shells 
accommodates pick-and-place. Solder tails on inside of design provide space savings. Features: * Current: 0.54 maximum ¢ Withstanding 
Voltage: 500VAC « Insulation Resistance: 1000MQ minimum * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Molex 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. ty Pricing Part No. 
1_|WM19114CT-ND 4.95 3.81 3.05 WM19114TR-ND 1,400 2131.00/M 500873-0806 
2 |WM19081CT-ND 4.22 3.25 2.60 WM19081TR-ND 1,400 1928.00/M 500901-0801 


Fig. 7 — SD Memory Card 


Fig. 8 — microSD Memory Fig. 9 — microSD Memory 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex Connector, Card Connector, Low-Pro, Card Connector, Normal 
Fig. | Part No. 1 25 100 | Part No. Oty. Pricing | PartNo. Reverse Mount Type Push-Push Type NEW! Mount SMT, Push-Push 
1 WM23957CT-ND 4.76 3.67 2.94 | WM23957TR-ND 500 1087.87 | 500972-1107 Type NEW! 
2 | WM23958CT-ND 5.37 4.14 3.31 | WM23958TR-ND 700 1620.53 | 48050-0001 
3 | WM23961CT-ND 6.39 4.92 3.94 | WM23961TR-ND 400 1283.41 | 67600-8002 
4 WM23962CT-ND 5.13 3.95 3.16 | WM23962TR-ND 300 706.57 | 67913-0002 
WM19113CT-ND 6.80 5.24 4.49 | WM19113TR-ND. 300 878.70 | 67913-8008 
5 | WM23964CT-ND 8.33 6.41 5.13 | WM23964TR-ND 250 1286.15 | 48000-2001 
6 | WM23959-ND¢ 13.05 10.04 8.03 [= = — | 501471-0900 
7__| WM23960CT-ND 12.64 9.73 2B se = — |_ 54768-0977 
8 | WM19092CT-ND NEW! 4.32 3.33 2.66 | WM19092TR-ND NEW! | 1,000 1860.00 | 502702-0891 
9 | WM19093CT-ND NEW! 4.13 3.18 2.55 | WM19093TR-ND NEW! | 1,300 | 1781.00/M | 502570-0893 


Compact Flash Card Connectors 


Card Headers Digi-Key Price Each Molex 
Features and Benefits: » Size 50 circuits * Dual-row 1.27mm (.050") pitch at | Fig.| Description Part No. “l 25 50 Part No 
card interface and 0.635mm (.025”) pitch in-line SMT tails * High temperature For Ty, 7 
‘ A ing ve lncli . A pe I and Type II Cards and Headers — RoHS Compliant 
Feng tah (OF retlow soldering + iv-ling SMT tals protect against damage ———Tesaer_ Right Angle, SMT, 6.85mm Low Profle Height WMT8740-ND 1879 1722 15.66 | 55244-5029 
4 Wee atta ncs @ . ‘ : a fi 2 | Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.65mm Standoff Height WM18766-ND 10.26 9.41 8.55 | 55358-5029 
Flaca Sperilcatlone See cau oa Ba ee 3 | Ejector, Left Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18767-ND 5.88 5.40 4.91 | 55356-0011 
* Insulation Resistance: 1000MO minimum 9 ge: 3 | Ejector, Right Side Button (for Bottom Mount Headers) WM18949-ND 17.84 16.36 14.87 | 55365-0011 
= a ei r : 4 | Ejector, Left Side Button (for Top Mount Headers) WM18768-ND 8.85 8.12 7.38 | 55364-0011 
Physical Specifications: * Housing: Glass-filled LCP, UL94V-0 * Contact: Phos- | 5 | Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM18948-ND 13.86 12.71 11.55 | 55359-5029 
phor bronze Feat Gold over paladlum niet rH aa nn Der tomer 10 | Header, Right Angle, SMT, Low Profile Height, Top Mount WM18947-ND 9.67 8.87 8.07 | 67155-0002 
i - 900 0 . : For Type I Cards and Headers 
lating * Temperature: -20°C ~ 90°C 
ped i 6 | Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18587-ND® 9.24 8.47 7.70 | 53856-5070 
Card Ejectors 7 | Bottom Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18743-ND® 9.24 8.47 7.70 | 53927-5019 
Htc: oe faa ‘ ‘ 8 | Ejector, Right Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18507-ND®@ 6.37 5.84 5.31 | 55021-0001 
Features and Benefits: * Low-profile modular design snaps easily onto header | 9 | Elector, Left Side Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18508-ND 6.37 584 5.31 | 55022-0001 
. 9 pr a . 10 | Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM18946-ND® 8.69 7.97 5.31 | 67155-0001 
Physical Specifications: * Metal Shell and Lever: Stainless steel * Top button: 
Glass-filled PBT, UL 94V-0 RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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b 
FC Features: * Conform to PCMCIA and CardBus standards ° Suitable for type |, Il, III 3.3V, and 5V Standard and CardBus PC Cards * CardBus 
PC Card Headers 


a) PC Cards can meet high signal transmission requiring bandwidth (32 bits) and clock rate (33MHz) 

Applications: * Notebooks, portable PCs, industrial PCs, network PCs * Set-top boxes, digital TV, home entertainment devices * Telecom, 
datacom equipment (switches, routers, remote access servers) * Machine control systems * Test and measurement devices, medical 
instrumentation 


Dimensions in inches (mm) 


No. of Standoff Height Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Description Position Voltage Inches (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
PCMCIA 
1 Right Angle Single Deck, Ejector Header Assembly 68 5.0 0.16 (4.00) 609-1014-ND 3.60 2.21 1.92 92140-010LF 
Right Angle Single Deck, Ejector Header Assembly 68 5.0 0.00 (0.00) 609-1020-ND 5.52 3.46 3.16 92140-000LF 
2 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1017-ND 6.92 4.61 4.13 61125-050CALF 
Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.20 (5.00) 609-1024-ND 721 4.80 4.30 95547-050CALF 
Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1018-ND 9.14 6.22 5.60 61126-050CALF 
4 Dual Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1022-ND 12.61 8.94 8.23 92194-320CALF 
CardBus 
Single Deck, Ejector Header Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1026-ND 766 5.10 4.57 71299-050CALF 
Single Deck, Non-Ejector Header Assembly 68 3.3 0.09 (2.20) 609-1027-ND 1735 12.01 10.62 72305-020LF 
— 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Small Form-Factor Pluggable (SFP/SFP+) System 


SFP Series: 

Description: The SFP design supports hot swap of various types of fiber optic and copper based transceivers into host equipment. 
This allows the OEM the flexibility to interchange between different protocols such as 1000BASE-SX, 1000BASE-CX or 1000BASE- 
LX Application: ¢ Fiber Channel » Fast/Gigabit Ethernet * ATM/SONET/SDH s InfiniBand (IB) * FDDI Features: * Hot Swappable 
* Three stage sequencing - GND, VDD, Signal * Connector supports data rates beyond 5 Gbps « IEEE 802.3Z (Gigabit Ethernet), 
INCITS T11 (FC) * Chassis grounds for pass through EMI protection to 12.5 Gbps »* Copper and Fiber Optic Tranceiver 


SFP+ Series: 

Description: SFP+ extends the use of the Small Form-Factor Pluggable (SFP) interconnect up to 10Gb/s. This system meets the 
performance requirements of SFF (Small Form-Factor) specification SFF-8431 and supports 8G Fibre Channel and 10G Ethernet A97424-ND shown 
applications. Applications: * Storage * Servers * Networking * Switches * Routers * Hubs * Network Interface Cards (NICs) - 
Features: * Both EMI spring and gasket options for cages provide excellent shielding ¢ All cage configurations are offered with 
lightpipes for LED applications * Heatsink optional for single port cages * Cages are available for PCI card applications (one degree A97418-ND shown 
mounting angle) * Cages accommodate belly-to-belly mounting 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 
SFP Series 
Connector SMT 15Au A97430CT-NDt 2.81 2.55 1.81 A97430TR-ND 480 763.20 | 1367073-1 
_ Connector SMT 30Au A97431CT-NDt 4.11 3.72 2.64 A97431TR-ND 480 1116.00 | 1367073-2 
Cage Lower PCB A97412CT-NDt 3.90 3.53 2.50 A97412TR-ND 240 529.20 | 6367034-1 
Cage Upper PCB A97413-ND 3.90 3.53 2.50 = = —_ | 6367035-1 
Cage Single (Press-Fit) A97414-ND 5.06 4.59 3.25 = —= — | 1489779-1 
1 Cage Single (Press-Fit) A97415-ND 4.80 4.35 3.08 = = — | 1489669-1 
Cage Single (Press-Fit) A97416-ND§ 8.93 8.09 5.73 = = —_ | 1367629-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97417-ND 7.10 6.44 4.56 = = — |1761014-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97418-ND 14.20 12.87 9.12 = = — | 1658744-1 
2 Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97419-ND 21.25 19.25 13.64 = = — |1761015-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97420-ND§ 11.50 10.42 7.38 = _— — | 1761007-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97421-ND§ 23.00 20.84 14.76 = = — | 1761008-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97422-ND§ 34.48 31.23 22.12 = = —_ | 1658939-1 
Cage 2 x 1 (Press-Fit) A97423-ND 17.94 16.25 11.51 = = — | 1658391-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97424-ND 49.29 44.64 31.62 = _— — | 1658390-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97425-ND 121.05 109.64 77.66 = = — | 1761327-1 
3 Cage 2 x 1 (Press-Fit) A97426-ND§ 17.94 16.25 11.51 = = — | 1658628-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97427-ND§ 49.26 44.62 31.61 = = —_ | 1658629-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97428-ND§ 67.81 61.42 43.51 = = — | 1658894-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97429-ND§ 61.51 55.71 39.46 = = —_ | 1658758-1 
= Dust Cover SFP A97432-ND -90 81 65 = = — | 1367147-1 
§ With Lightpipes = With PCI Heatsink Clip + Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
492 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor Small Form-Factor Pluggable (SFP/SFP+t) System (cont,) Reel° 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 
SFP+ Series 
z= Connector SMT 15Au A97944CT-NDt 2.94 2.67 1.89 A97944TR-ND 480 799.20 | 1888247-2 
Connector SMT 30Au A97943CT-NDt 4.37 3.96 2.81 A97943TR-ND 480 1188.00 | 1888247-1 
Cage Single (Wave Solder) A97932-ND 6.47 5.86 4.15 = = — | 2007194-1 
Cage Single (Press-Fit) A97933-ND 6.47 5.86 4.15 = — — | 2007215-1 
1 Cage Single (Press-Fit) A97934-ND 6.47 5.86 4.15 = = — | 2007198-1 
Cage Single (Press-Fit) A97935-ND§ 11.61 10.52 7.45 = = — | 2007254-1 
Cage Single (Wave Solder) A97936-ND$ 31.14 28.20 19.98 = = —_ | 2007193-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Gasket A97926-ND 10.76 9.75 6.91 = = — | 2007181-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Gasket A97928-ND 28.41 25.73 18.23 = = — | 2007135-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit), Gasket A97930-ND 28.83 26.12 18.50 = = — | 2007170-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Spring A97937-ND 11.93 10.80 7.65 = — — | 2007263-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Spring A97939-ND 16.32 14.79 10.48 = = —_ | 2007132-1 
2 Cage 1 x 6 (Press-Fit), Spring A97941-ND 24.49 22.18 15.71 = = — | 2007251-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Gasket A97927-ND§ 17.46 15.82 11.21 = = — | 2007180-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Gasket A97929-ND§ 31.08 28.16 19.95 = = — | 2007093-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit), Gasket A97931-ND§ 46.69 42.29 29.96 = = — | 2007169-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Spring A97938-ND§ 14.81 13.42 9.51 = = —_ | 2007262-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Spring A97940-ND§ 26.47 23.98 16.99 = = — | 2007178-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit), Spring A97942-ND§ 39.70 35.96 25.47 = = —_ | 2007250-1 


§ With Lightpipes = With PCI Heatsink Clip + Cut Tape 


i ia Fig. 1— 
XFP Connectors and Heat Sinks @Reel FB recor 7402010 
Features: « Provides a range of options for EMI Containment and Thermal Dissipation that are controlled by customer requirements * Accommodate Dim. in mm Part number 
a wide range of applications (PCI Card to 16 ports on a Line Card) » Provides a robust system, similar to SFP, that will be accepted by the industry 97460 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics shown 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Connector 30 Position, 15AU A97460CT-NDt 5.94 5.38 3.81 A97460TR-ND 480 1612.80 | 788862-1 
i Connector 30 Position, 30AU A97464CT-NDt 7.66 6.94 4.92 A97464TR-ND 480 2080.80 | 788862-2 Fig. 2— 
Connector 30 Position, 30AU A97465CT-NDT¥ 8.22 7.44 5.27 A97465TR-ND¥ 480 2232.00 | 1367500-1 Cage Assembly 
2__| Cage Press-fit A97461-ND 19.32 17.50 12.40 = = — | 1489951-1 
Heat Sink for SAN applications A97463-ND 12.56 11.38 8.06 = = — | 1542618-2 
Heat Sink for PCI applications A97466-ND 12.56 11.38 8.06 = = — | 1542656-2 
— | Heat Sink for Network applications A97467-ND 12.56 11.38 8.06 = _ — | 1542706-2 
Heat Sink Clip A97462-ND 1.70 1.54 1.09 — — —| 1489948-2 
Dust Cap for XFP and QSFP A97542-ND 3.98 3.60 2.55 = = — | 1888810-2 


+High Speed tf Cut Tape 


NEW! Quad Small Form-Factor 
Pluggable (QSFP) Products 


Tyco Electronics is a leading developer of Quad Small Form-Factor Pluggable, a new high speed 
pluggable I/O interface. This interconnect system offers 4 channels, providing 3 times the density of 
SFP/SFP+ ports. QSFP cages and connectors are designed for data rates up to 10 Gb/s, supporting 
Fibre Channel, Ethernet, SDH/SONET and INFINIBAND standards. The cage/connector system will 
accept optical or copper interfaces. 


Features: ¢ 4x solution featuring Tyco Electronics 38 position EVERCLEAR connector »* Through- 
bezel and behind-bezel cage options with proven EMI containment 


Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. al 25 100 Part No. 400 Part No. 
1 Connector Receptacle, 38 Position, 30AU, SMT A98559CT-NDt 4.53 4.11 2.91 A98559TR-ND 1026.00 1761987-9 
Behind-Bezel Cage (Press-fit) A98561-ND 18.39 16.66 11.80 | — = 1888781-1 
2 Behind-Bezel Cage + PCI Heat Sink Assembly (Press-fit) A98564-ND 48.44 43.88 31.08 | — = 1888968-1 
Behind-Bezel Cage + SAN Heat Sink Assembly (Press-fit) A98565-ND 48.44 43.88 31.08 | — = 1888968-2 
Through-Bezel Cage (Press-fit) A98560-ND 31.22 28.28 20.03 | — = 1888617-1 
3 Through-Bezel Cage + PCI Heat Sink Assembly (Press-fit) A98562-ND 51.78 46.90 33.22 | — = 1888631-1 
Through-Bezel Cage + SAN Heat Sink Assembly, (Press-fit) A98563-ND 51.78 46.90 33.22 | — _ 1888631-2 


t+ Cut Tape 


NEW! EVERCLEAR Mini 
Multi-Lane High Speed 


Tyco Electronics’ EVERCLEAR product family is the next generation high speed multi-lane 
interconnect for both internal and external solutions, including both receptacles and cable 
assemblies. The system is designed to be compliant to SFF-8086, 8087 and 8088 standards 


Features: * High Speed I/O * Multiple Channels Interconnects * Switches for Fibre Channel and ’ Receptacle < Vertical 
Infiniband Standards « Internal and External SAS and SATA 26 and 36 position receptacles Shown with . Receptacle 
* Keying options available * Tested at data rates beyond 10 Gb/s * High density 0.8mm contact Shield Shown 
spacing * SMT PCB attachment for high speed signaling 
Number Key Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. | Description of Ports Type Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
External Mini-SAS, SATA 
1 Connector Receptacle, Right Angle, 26 Position 1 = A98566CT-NDt 3.52 3.20 2.27 A98566TR-ND 400 798.00 | 1761987-7 
Shield Receptacle, Right Angle, 26 Position 1 4 A98567-ND 7.00 6.34 4.49 = om — | 1888321-1 
2 Shield Receptacle, Right Angle, 26 Position 2 4 A98568-ND 12.22 11.07 7.84 = = — | 1888321-2 
Internal Mini-SAS, SATA 
SMT Receptacle, Right Angle, 36 Position 1 2 A98569CT-NDT 5.70 5.16 3.66 A98569TR-ND 125 403.13 | 1888019-6 
3 SMT Receptacle, Right Angle, 36 Position 1 Universal A98571CT-NDT 5.70 5.16 3.66 A98571TR-ND 125 403.13 | 1888861-6 
SMT Receptacle, Vertical, 36 Position 1 2 A98570-ND 5.86 5.31 3.76 — — — | 1888174-4 
SMT Receptacle, Vertical, 36 Position 1 Universal A98572-ND 5.86 5.31 3.76 — —_ — | 1888863-4 
t+ Cut Tape 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 493 
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Tm EXpressCard™ 
JAE PX10 and PX11 Series 


Features: * Conforms to Express Card Standard * Card Push-push eject structure for cards * Assigned compliance ID by 
PCMCIA Specifications: * Contact Resistance: 40mQ maximum (55mQ maximum after test) * Dielectric Withstanding 
Voltage: 500VAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C * Rated Current: 0.75A per pin Materials and 
Finishes: * PCB Connection: Contact: Copper Alloy 0.1 um minimum Gold plating over Nickel » Insulator: PPS 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |JAE 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. i 25 100 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
a 26 5.65 | 670-1096-1-ND 1.95 1.21 1.03 | 670-1096-2-ND | 800 720.72 |PX10-BSB16-R800 PCBC. ‘ 
2 | 26 | 7.30 |670-1097-ND 13.28 9.44 8.56| — = — |PX11-FS16NH onnecier Cage Assembly 


MM50 Series Memory Module 


Features: 0.6mm narrow pitch » Right Mounted 

Angle Specifications: * Contact Resistance: r ei Fer " 

40mQ maximum (initial) * Dielectric No. of | Operating Key Height | Digi-Key Price Each JAE 

Withstanding Voltage: 500VAC r.m.s. for Pos. Voltage Type (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 

1 minute * Operating Temperature: -55°C Standard 5.2 670-1086-ND 4.11 2.40 2.20 | MM50-200B2-1E 

~ 105°C «Rated Current: 0.3A/position Standard 6.2 670-1086-2-NDt 649.80/300 MM50-200B2-1-E300E 
* Insulation Resistance: 100MO 18 Reverse 5.2 | 670-1087-ND 441 2.40 2.20 | MM50-200B2-1RE 
Materials and Finishes: ¢ Contact: _ Standard 5.2 670-1088-ND 5.46 3.19 2.92 | MMS50-200B2-2E 
Copper Alloy; Contact Portion: Gold Reverse 5.2 670-1089-ND 5.46 3.19 2.92 | MM50-200B2-2RE 
Cee etary ead Bick eees: Standard | 4.0 | 670-1082-ND 7.08 4.02 3.78 | MM50-200B1-B1 
Glass-filled LCP (UL94V-0) * Hold down: 25 Reverse §.2 670-1081-ND 4.50 2.63 2.40 | MM50-200B1-1RE 
Copper Alloy/Tin-Lead Plating * Key: Reverse | __ 6.5 _| 670-1084-ND 450 2.63 2.40 | MM50-200B1-E1RE 
Stainless Steel t Tape and Reel 


MicroSD™ Socket 


Features: * Employs push-push structure for minimized mounting space * With half lock structure to 
prevent falling out of card 

Specifications: * Rated Current: 0.5A maximum ¢ Rated Voltage: 10V * Dielectric Withstanding 
Voltage: 500VAC r.m.s for 1 minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum * Contact Resistance: 
100mQ maximum »¢ Operating Temperature Range: -25C° ~ 85°C * Storage Temperature: -10C° ~ 
60°C * Temperature Rise: 30C° rise maximum 

Materials and Finishes: » Contact: Copper Alloy; Contact: Gold plating over Nickel * Terminal: Gold 
flash plating over Nickel 


No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 8 Low profile/SDA™ for MicroSD Memory Card 670-1355-1-ND 2.63 1.62 1.38 670-1355-2-ND 1,500 1133.86/M ST2S008V1AR1500 
2 8 SMT, MicroSD Card Connector 670-1528-1-ND 1.91 1.18 1.09 670-1528-2-ND 1,500 923.66/M ST1W008S4AR1500 
3 14 MicroSD and SIM Card Combo Connector 670-1522-1-ND 4.25 2.79 2.48 670-1522-2-ND 800 1794.52 | ST5S014V4AR800 


Plug In SIM Card Connectors 


Specifications: «6 Positions * Contact Resistance: 100mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: Gold flash over Nickel * Housing: Glass filled LCP »* Cover: Glass filled LCP 

SOOVAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C * Rated Current: 101A ~ 1A * Insulation SFg Series: * Contact: Copper Alloy/ 0.5 minimum Gold over Nickel * Housing: Glass filled LCP/None 
Resistance: 1000MQ minimum (UL94V-0) * Cover Frame: Stainless Steel/ Gold over Nickel (Terminal portion only) * Tray: PC/None 
Materials and Finishes: SF7 Series: * Contact: Copper Alloy; Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: (UL94V-0) 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 Hinge Type with Positioning Boss 670-1524-1-ND 3.23 2.00 1.84 670-1524-2-ND 1,000 1508.68 | SF7W006S1AE1000 

Hinge Type 670-1525-1-ND 2.48 1.53 1.41 670-1525-2-ND 1,000 1155.00 | SF7W006S1BE1000 
2 Tray Type Standard 670-1519-1-ND 2.18 1.35 1.24 670-1519-2-ND 1,200 1019.20/M SF9WO06S4AR1200 
3 Tray Type Reverse 670-1520-1-ND 2.18 1.35 1.24 670-1520-2-ND 1,200 1019.20/M SF9WO006S4BR1200 
4 Tray for Standard Type 670-1518-ND EE. At 34 = = — | SF9-STS1-A 
5 Tray for Reverse Type 670-1517-ND iA At 34 = = — | SF9-STR1-B 


SD Card Connectors 


Specifications: 

* Contact Resistance: 100m maximum » Dielectric Withstanding Voltage: S00VAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C « Rated Voltage: 
3.3A * Rated Current: 0.5A maximum = Insulation Resistance: 100MO minimum after test 

Materials and Finishes: 


* Contact: Copper Alloy/ Contact Portion: Gold plating over Nickel; Terminal Portion: Gold flash plating over Nickel * Housing: Glass filled LCP (UL94V-0) * Eject 
Bar: Glass filled Nylon (UL94V-0) * Cover and Cam Follower: Stainless Steel/None * Spring: Piano Wire/Zinc Galvanizing * Card Lock Portion: Stainless Steel/ 
None * Hold Down: Copper Alloy/ Gold flash plating over Nickel 


No. of Mount Digi-Key Price Each Tape and Reelt JAE 
Positions Type Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
9 Top 670-1521-1-ND 4.27 2.44 2.14 400 780.42 SG5S009V1A1R400 
670-1526-ND 3.66 2.20 1.96 = = SG5SO09V1A1 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
494 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FCji, EyeMax® - InfiniBand™ 
Zw 4X Cable Assemblies 


The EyeMax 4X cable assemblies provide high speed, serial copper links for industry-standard applications. The EyeMax 
link solution is designed to provide a continuous flow of serial data and eliminate data traffic congestion, which can occur 
among hardware devices that use a parallel bus structure. FCl’s EyeMax cable assembly technology enables high-speed data 
transfers at >2.5Gb/s per link/channel for cable lengths up to 10 meters. In addition, the EyeMax technology offers <4% 
cross talk performance. 


Z-Axis Pluggable 
Host Connectors 


molex Disi@Ree!” 


The host connector enables the use of gigabit- 
speed hot-pluggable transceiver modules for 
horizontal front-panel access. The connector is 
typically used in conjunction with an XFP cage, 
flange and EMI gasket assembly, along with a 
heat sink and attachment clip, to attach an optical 
LC duplex or electrical XFP transceiver module 
to the host board. Features: * Card entry slot 
accepts 1.00mm (.039") thick integrated circuit 
board * Alignment posts provide stability for PCB placement * Coplanarity of solder terminals within 0.10mm (.004”) 
for processing reliability * SMT receptacle provides option for placement on either side of PCB * Circuits: 30 « Pitch: 
0.08mm (.031") * PCB Mounting: Surface Mount * UL File No.: E29179 * CSA File No.: 1310648 Electrical: » Voltage: 
30V * Current: 0.5A Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL94V-0 « Plating: Contact Area: Gold 
over Nickel; Solder Area: Tin over Nickel 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Description Part No. Part No. 
26 AWG 
Latch Style, .5M Cable 609-3183-ND NEW! 100.21 81.10 | 10007290-NOOSOCULF 
; {Latch Style, 1M Cable 609-3109-ND 95.81 77.54 | 10007290-NO100CULF 
Latch Style, 2M Cable 609-3110-ND 112.05 90.68 | 10007290-NO200CULF 
Latch Style, 3M Cable 609-3111-ND 126.06 103.81 10007290-NO300CULF 
Thumbscrew Style, .5M Cable | 609-3188-ND NEW! 105.22 85.16 | 10018960-NOOSOAULF 
9 Thumbscrew Style, 1M Cable 609-3112-ND 100.60 81.42 | 10018960-NO100AULF 
Thumbscrew Style, 2M Cable 609-3113-ND 117.65 95.21 10018960-NO200AULF 
Thumbscrew Style, 3M Cable 609-3114-ND 132.36 109.01 10018960-NO300AULF 
NEW! 28 AWG NEW! 
Latch Style, .5M Cable 609-3184-ND 95.19 77.03 | 10007290-POO50CULF 
1 Latch Style, 1M Cable 609-3185-ND 110.97 89.81 10007290-P0100CULF 
Latch Style, 2M Cable 609-3186-ND 127.53 105.03 | 10007290-P0200CULF 
Latch Style, 3M Cable 609-3187-ND 146.02 118.11 10007290-PO300CULF 
Thumbscrew Style, .5M Cable | 609-3189-ND 99.94 80.88 | 10018960-POO50AULF 
9 | Thumbscrew Style, 1M Cable 609-3190-ND 116.52 94.30 | 10018960-P0100AULF 
Thumbscrew Style, 2M Cable 609-3191-ND 133.91 110.28 | 10018960-PO200AULF 
Thumbscrew Style, 3M Cable 609-3192-ND 148.81 124.01 10018960-PO300AULF 


HSSDC2 Connectors and Assemblies 


Features: Standard High Speed Serial Data 2 connector for InfiniBand™ and Fibre Channel SFF Copper meets 


electrical and mechanical requirements set forth by these protocols. Positive locking interface to prevent 
accidental disengagement, with keying options to mating plug connector for polarization and to eliminate 
mismating. Six chassis ground locations, six PCB ground/retention contacts, and four plug-to-receptacle 


grounding points to minimize EMI /RFI. 


Pt End 
PinSignal 
1.6 
Rx- 
Rxt 
G 
TX+ 
TX- 


No. of Cut Tape Tape & Reel {bl 
Cir- Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Molex 
Fig.| Plating | cuits Part No. 1 10100 Part No. 480 Part No. 
Receptacles, Right Angle, SMT 
1 | 25u" Au] 5 WM1698CT-ND 812 7.45 677] WM1698TR-ND 2272.80 [74441-0007 |] Dim. | Digi-Key Price Each Molex 
30u”Au WM1642CT-ND 5.06 3.89 3.26] WM1642TR-ND 1181.28 |74441-0017 Fig. | Circuits | Meters | Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacle, Right Angle Shielded InfiniBand Keyed 
Digi-Key Price Each Molex 1 7 —__[WN5976-ND 15.94 13.29 10.63 9.30 74703-0007 
Fig. | Description or Ear Lb re J. — ut — 100 Part No. Receptacle, Right Angle Shielded Fibre Channel Keyed 
age tor Sma! ‘rame Solder-tal ‘OS =, FS) | 
Without Heatsink or Clip WM1638-ND 20.07 17.84 15.61 | 74736-0220 ! al WMSSTEND —=1be4 1328 1063 __Sa FATOS O10? 
With PCI Heatsink WM1639-ND 37.71 33.53 2934 | 74736-0221 Copper Cable Assemblles, Plug-to-Plug, Unequalized, 3.0m 
2 | With SAN Heatsink WM1640-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0222 5.27 1.0 aD 33.95 28.71 25A7 22.92 | 73989-1002 
With Tall Heatsink WM1641-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0223 3.0 | WM2498-ND 52.21 45.69 39.16 35.25 73939-1004 
— [Heat Sink Clip for XFP Cage | _WM1699-ND 1.94 173 1.51 [74736-0230 
InfiniBand™ ams) | Gigabit Interface Converter (GBIC) 
niiniban 4 


Features: * Die cast frame with unitary latch posts and screw attach to PCB. Provides the best available strain relief 


Features and Benefits: 


of cable to socket and isolating cable loads from SMT tails. Applications: * Telecommunication Equipment » Data 
Communication Equipment * Internet Working Equipment * Storage Area Network (SAN) Switches * Redundant Array of 
Inexpensive Disks (RAID) Devices * Servers * Computers * Storage Devices 


Fig. 1 20.75 
~ 


No. of Cable Length Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Lanes | Pitch Meters Part No. 1 25 50 100 | Part No. 

1 12 | 0.5mm = WM7310-ND 28.20 25.85 23.50 21.15 | 91525-1210 
9 4 los _ WM1130-ND 15.74 14.43 13.12 11.81 ] 91803-0415 
mm = WM7318-ND 15.68 14.38 13.08 11.77 | 91804-0411 

0.5 WM2067-ND 88.84 69.10 66.63 65.40 | 74506-3001 

3 4 |0.5mm 1.0 WM2068-ND 93.98 73.10 70.49 69.18 | 74506-3002 
3.0 WM2069-ND 114.53 89.08 85.90 84.31 | 74506-3003 


* Rugged blind-mate guide ears with +/-2.00mm (0.079") mismating 
tolerance » Shielded for improved EMI protection with ESD ground 
contacts * Staggered "hot-plug" first-mate, last-break contacts on 
1.27mm (.050') pitch spacing 

Electrical: 

¢ Voltage: 30V *Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500V * Insulation Resistance: 
1000MQ. 

GBIC Guide Frame: 

All metal construction * Plated die cast body * EMI gasket provides 
360 degrees of contact to the chassis * Compatible with the industry 
standard footprint 


Guide Frame 


Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. a 25 50 | Part No. 
Guide Frame for GBIC WM1631-ND® 15.65 14.35 13.04 | 73847-0001-TR12 
Adapter without Serial ID, 
Cooper GBIC to DB9 Female WM1632-ND 87.25 79.98 72.71 | 73086-0001-TR12 


@ RoHS Compliant 


Ultra+™ VHDCI Connectors and Assemblies 


LR 19980-520 Electrical: * Voltage: 30V Current: .5A * Contact Resistance: 50mQ maximum » Dielectric Withstanding 


High Density Cable Interconnect, which has been defined as the next generation of physical SCSI (Small Computer Systems 
Interface) interfaces. VHDCI offers a reduced size, increased robustness, improved electrical performance, and higher 
density versus the previous SCSI connectors. Features: * Conforms to EIA/SFF specifications to ensure intermateability with 
conforming products * Shield design can dominate reflow solder ground connection * UL File No.: E29179 * CSA File No.: 


Fig. 1 
POS 34_ POS 68 


POS 1 POS 35 


POS 35_ POS 1 


“POS 68° POS 34 


Voltage: 250V Insulation Resistance: 500MQ minimum Mechanical: » Mating Force: .54N (55g) * Unmating Force: .15N 
(15g) * Durability: 500 cycles maximum Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL94V-0 » Contact: 
Phosphor Bronze Plating: Gold Flash over palladium nickel * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Digi@Reel 


Digi-Key Price Each Molex Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Part No. 10 100 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 100 | Part No. 
1_[Ultra+ VHDCI to Ultra+ VHDCI Cable Assembly WM7300-ND® 63.60 55.65 42.93 | 79918-0080 3_|Ultra+ VHDCI Receptacle WM7321-ND 13.17 11.85 10.54 | 71430-0268 
2_| Ultra+ VHDCI Receptacle WM7304-ND 21.47 19.33 17.18 | 73776-0201 4 Ultra+ VHDCI Dual Stacked Receptacle WM7305-ND$ 34.23 30.81 27.39 | 74337-0051 
Ultra+ VHDCI Receptacle with Screw Locks WM7302-ND 15.14 13.63 12.12 | 71430-0006 Ultra+ VHDC! Dual Stacked Receptacle WM7322-ND. 31.80 28.63 25.45 | 74337-0015 
3. | Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | | WM7303-NDt 13.17 11.85 10.54 | 71430-0008 — [VHDCI Female Jack Screw WM7323-ND® 1.24 1.10 23 | 71433-0002 
Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | _ WM7320-ND 13.17 11.85 10.54 | 71430-0004 | ¢ RoHS Compliant + Includes Jack Screw Includes Cover 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 495 


; DigiReel” Features: The SFP system follows the function of the standard Gigabit Interface Converter (GBIC) products, with reduced 

bal ee size and increased data-transfer rates at and beyond two Gigabits per second (Gbps). A multi-source, industry-standard 
X product line, our SFP products feature a common design interface for use with multiple data transfer protocols, including 
Fibre Channel, Gigabit Ethernet, InfiniBand and proprietary links. SFP+ takes SFP to the next level. SFP+ interconnects are 

designed to support applications for 8Gbps Fibre Channel and 10Gbps Gigabit Ethernet. SFP+ interconnects use the same 


space-per-port as standard SFP interconnects, therefore providing 11.1Gbps capability in a space that is 30% smaller than 
Small Form Factor Pluggable XFP. Cage Features: « All metal construction for EMI protection » Two point spring contacts for optimal EMI grounding 
* Chamfered edges on cover facilitate assembly » Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for "belly- 
Connectors and Frames to-belly” applications SMT Receptacle: + Alignment posts provide stability for placement on the PCB » Standoffs allow 


Dimensions inmm __ easy PCB cleaning after soldering * SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


Dim. L | Digi-Key Price Each T & R Pricing} | Molex 
Fig.| Circuits (M) Part No. il 10 100 480 Part No. 
Cage Assembly with Connector 
1 40 —___| WM1643-ND 47.70 42.40 37.10 — _|75462-0001 
2 80 —___| WM1644-ND 69.86 62.10 54.34 —_|75759-0001 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage with Lightpipes 
3 40 —__| WM1695-ND@ 29.68 27.21 22.26 —_| 75310-0001 
4 40 —__| WM2149-ND§ NEW! 23.34 20.75 18.16 — _| 76044-0001 
5 80 —__| WM2150-ND§ NEW! 46.65 41.47 36.29 — _| 76045-0001 
6 160 —__| WM2151-ND§ NEW! 93.36 82.99 72.62 —_| 76046-0001 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage — RoHS Compliant 
7 _ | WM1634-ND 5.81 5.33 4.36 — |73927-0002-TR24 
WM2024-ND NEW! 5.81 5.33 4.36 — _|73927-0009 
WM1646-ND 12.77 11.71 9.58 — [74722-0001 
8 - — | WM1647-ND 21.24 19.48 15.94 — |74747-0001 
WM24031-ND. 14.25 13.06 10.69 — _|74728-0415 
WM1697-ND 6.53 5.99 4.90 — |74737-0002 
WM1694-ND 3.10 2.84 2.33 — | 74737-0004 
9 WM1648-ND 3.10 2.84 2.33 — |74737-0009 
~ “| WM1663-ND 2.32 2.07 1.81 — |74737-0010 
WM1668-ND 2.32 2.07 1.81 — |74737-0005 
WM1669-ND 2.32 2.07 1.81 —_|74737-0016 
Cable Assemblies — RoHS Compliant 
20 1.0 | WM1660-ND 90.80 80.71 70.62 —_|73929-0001 
10) Male to 1.0 | WM1666-ND 68.12 60.55 52.98 — [74742-0001 
Male 3.0 | WM1667-ND 92.00 81.78 71.56 — _|74742-0003 
1.0 | WM2152-ND§ NEW! 67.97 60.42 52.87 — [74752-1101 
1 20 3.0 | WM2153-ND§ NEW! 93.61 83.21 72.81 — |74752-1301 
5.0 | WM2154-ND§ NEW! 125.07 111.18 97.28 — [74752-4501 
Adapters 
12 7 __ | WM1662-ND@ 1415 12.58 = 11.01 — |74720-0510 
WM1665-ND 175.50 156.01 136.51 — _|74741-0005 
13 = ___| WM2148-ND@ NEW! 68.43 60.83 53.23 — |74720-0501 
WM2155-ND@§ NEW! 92.75 82.45 72.15 — _|74765-0906 
Host Connectors for SFP Cages — RoHS Compliant 
__ |20 pos., 25" Gold | WM1633CT-NDt 2.80 2.57 2.34 700.32 | 74441-0001 
20 pos., 300” Gold | WM1696CT-NDt 4.75 3.86 2.97 997.44 | 74441-0010 


RoHS Compliant tCutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. § SFP+ 


iPass™ Digi@Reel” 


Connector and Cable Assembly Solutions for Higher Density and Increased Speeds * The iPass Interconnect System a pitch of 0.8mm (0.31") *4X External Cable Assemblies (Series 74547): High-performance paddle-card design with 
offers both connectors and cable assemblies that enable flexible speed compatibility for applications ranging from 1.5 to impedance matching helps reduce crosstalk and provide improved signal integrity. It also features a flexible low profile, 
6.0Gpbs, with capability up to 10.0Gbps, and is an ideal interconnect solution for the growing server storage market. The latch pull mechanism 

iPass products support these industry standards for high-speed, multi-lane internal and external systems: * SAS (Serial Internal Products: * Right Angle and Vertical Internal Connectors with Hood Kits (Series 75783): 0.80mm (0.031”) pitch 
Attached SCSI), also termed Mini-SAS » SATA (Serial ATA International Organization), also termed Mini-SATA * SFF (Small include hood kits for internal applications Internal Cable Assemblies (Series 79576): Can support SAS Generation 
Form Factor), for Compact MultiLane/CML External PCI Express (PCle), also termed PCle x4, x8, x16 | (3.0Gbps) and II (6.0Gbps) bandwidths, as well as SATA Generation | (1.5Gbps) and I! (3.0Gbps) bandwidths. 

External iPass Products: * SMT Host Connector (Series 75586): Provides placement options on both sides of the PC with 


Dimensions in mm No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelft _| Molex 
Fig. | Pos. (mm) Part No. il 25 100 Size Pricing | Part No. 
0.8mm R/A Connector for External Application 
| 26 13.40 WM1116CT-ND §.25 4.04 3.39 | 550 1731.40 | 75586-0009 
jewel 1 38 18.20 WM1117CT-ND 6.91 4.65 3.90 | 550 1956.90 | 75586-0011 
68 30.20 WM1115CT-ND 7.87 6.18 5.34 | 550 2677.95 | 75586-0007 
0.8mm R/A Connector with Shell for Internal Application 
9 36 17.80 WM1118CT-ND 4.96 4.08 —| 125 445.25 | 75783-0132 
WM1119CT-ND 5.34 4.33 — | 125 421.38 | 75783-0140 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
No. of Dim. L Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Positions | Meters Type Part No. 1 25 50 Part No. 
Mini-SAS to Mini-SAS — Cable Assemblies 
1.0 WM1120-ND 45.11 35.71 35.09 | 74547-0301 
3.0 WM1121-ND 78.41 62.08 60.99 | 74547-0303 
3) 26 2.9 | Male to Male ) wi1431-nD 5459 43.23 42.47 | 74547-0302 
5.0 WM1132-ND 122.62 97.08 95.38 | 74547-0305 
Mini-SAS to SFF-8470 — Cable Assemblies 
1.0 WM1122-ND 70.72 55.99 55.01 | 74547-2051 
4 26 3.0 Male to Male WM1123-ND 97.87 77.48 76.12 | 74547-2053 
2.0 WM1133-ND 78.43 62.10 61.01 | 74547-2052 
5.0 WM1134-ND 131.55 104.15 102.32 | 74547-2055 
iPass to iPass — Cable Assemblies 
0.5 WM1124-ND 15.14 13.88 12.62 | 79576-2112 
2 88 to__| Male to Male | wo426-no 1908 1749 15.90 _| 79576-2104 
No. of | Dim. Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Pos. L Type Part No. i ao 100 | PartNo. 
PCI Express to PCI Express — Cable Assemblies 
i 18 1.0M x1 Male to Male_| WM1144-ND 34.30 31.45 25.73 | 74576-0001 
1.0M WM1146-ND 98.76 78.19 72.70 | 74546-0401 
9 | 38 | som | %8Maleto Male | wiais47-np 128.04 —'101.37___—94.26| 74546-0403 
1.0M WM1148-ND 135.16 107.01 99.50 | 74546-0801 
10) 68 | som | ~@Maleto Male | watt149-ND. 180.02__—*142.52__—-132.52| 74546-0803 
1.0M WM1150-ND 252.36 199.79 185.77 | 74546-1601 
11] 186 | som | 16 Male to Male | wiytt5t-no 358.56 283.87 263.95 | 74546-1603 
PCI Express R/A I/O Connectors 
WM1143CT-NDt 15.39 12.11 9.97 | 74150-0001 
18 x1 Receptacle) wit443TR-ND$ 3012.43/325 74150-0001 
136 = External Assembly | WM1145-ND§ 50.88 46.64 42.40 | 75581-0002 
EMI Guide Housing 
40mm x8 port PCle WM1152-ND 13.65 12.52 10.24] 74540-0100 
12] — | 22.74mm x4 port PCle WM1153-ND 12.64 11.59 9.48 | 74540-0400 
13.4mm_|_ Single port SAS_|_WM1154-ND 9.07 8.32 6.81 | 74548-0211 
43) — 41.76mm | Dual port SAS. WM1155-ND 12.85 11.78 9.64 | 74548-0208 
79.79mm | Quad port SAS | WM1156-ND 17.26 15.82 12.95 | 74548-0205 


+CutTape +Tapeand Reel § With Cage 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
496 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Amphenol® Commercial Products 
Infinity High Speed Connectors 


Amphenol’s INFINITY (4X/12X) series of connectors facilitate data 
speeds up to 75Gbps total bandwidth, as required by InfiniBand™, 
Fibre Channel and Serial Attached SCSI Trade Associations, with 


superior EMI performance. INFINITY connectors are high-density, hot 
pluggable and meet SFF-8470 specifications. A variety of receptacles 
are available that will fit multiple connectors into a 1U form factor and 
PCI bracket. Specifications: * Contact Plating: Gold »* Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C »* Housing: Nylon UL94V-0 * Back 
Cover ordered separately 
Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
Fig| Description Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. | Pricing 
Lanyard Latch Receptacle - SMT 

4X, 2 Locating Posts, 4 Solder Posts, No Locking Plate, Top Mount Ear, 50u” Gold U65-B04-1270-TCT-ND 8.83 6.63 — |U65-B04-1270-TTR-ND 75 427.80 

4X, 2 Locating Posts, 4 Solder Posts, 2 Piece Locking Plate, Gold Flash Tails, 50u” Gold U65-B04-4060C-TCT-ND§@ 9.07 6.81 6.05 | U65-B04-4060C-TTR-ND§@ | 100 567.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, No Locking Plate, 50” Gold U65-E04-1210-TCT-ND 8.85 6.38 5.67 | U65-E04-1210-TTR-ND 150 796.50 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, 50u” Gold U65-E04-1260-TCT-ND 8.88 6.57 5.79 | U65-E04-1260-TTR-ND 100 543.20 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-E04-4260-TCT-ND@ 8.59 6.45 5.73 | U65-E04-4260-TTR-ND@ 100 537.00 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, 50y” Gold U65-E04-1460-TCT-ND 9.08 6.54 5.81 | U65-E04-1460-TTR-ND 100 544.50 

1 4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-E04-4460-TCT-ND® 8.78 6.59 5.86 | U65-E04-4460-TTR-ND® 100 549.00 

4X Belly to Belly, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Lock Plate 50” Gold U65-F04-1360-TCT-NDt 11.16 8.37 7.44 | U65-F04-1360-TTR-NDt 100 697.50 

4X Belly to Belly, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Lock Plate, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-F04-4360-TCT-NDt@ 11.26 8.21 7.27 | U65-F04-4360-TTR-NDt@ 100 703.50 

12X, 2 Locating Post, 2 Solder Posts, One Piece Locking Plate, 50” Gold U65-B12-1210-ND¥ 13.82 10.87 10.05 |— = = 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Keying 4 and 5, 50y” Gold U65-E12-1264-TCT-ND 15.12 11.63 10.29 | U65-E12-1264-TTR-ND 100 974.40 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Keying 4 and 5, Gold Flash Tails, 50u” Gold | U65-E12-4264-TCT-ND® 14.98 11.79 10.22 | U65-E12-4264-TTR-ND® 100 987.50 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Keying 4 and 5, 50u” Gold U65-E12-1464-TCT-ND 18.13 14.01 12.36 | U65-E12-1464-TTR-ND 100 | 1194.80 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Gold Flash Tails, Keying 4 and 5, 50u” Gold U65-E12-4464-TCT-ND® 15.14 11.91 10.32 | U65-E12-4464-TTR-ND® 100 997.60 

Screwlock Receptacle - SMT 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, 50” Gold U65-B04-1020-TCT-ND 9.18 6.61 5.88 | U65-B04-1020-TTR-ND 150 825.75 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-B04-4020-ND¢@ 8.93 6.70 6.14 |— = = 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, 30u” Gold U65-B04-2020-TCT-ND 8.90 6.41 5.70 | U65-B04-2020-TTR-ND 150 801.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-B04-5020-TCT-ND® 8.95 6.45 5.73 | U65-B04-5020-TTR-ND® 150 805.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Self Lock Jack Screw, 30y” Gold U65-B04-2120-TCT-ND 9.43 7.08 6.29 | U65-B04-2120-TTR-ND 150 854.85 

2 | 4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, No Jack Screw, 30U” Gold U65-B04-2220-TCT-ND 8.30 6.15 5.42 | U65-B04-2220-TTR-ND 150 747.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, No Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-B04-5220-TCT-ND@ 8.35 6.02 5.35 | U65-B04-5220-TTR-ND@ 150 751.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Standard Jack Screw, 50u” Gold U65-E04-1020-ND$ 9.43 6.79 6.23 |— = = 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-E04-5020-TCT-ND@ 8.78 6.59 5.86 | U65-E04-5020-TTR-ND@ 150 823.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Self Lock Jack Screw, 50y” Gold U65-E04-1120-TCT-ND 9.10 6.83 6.07 | U65-E04-1120-TTR-ND 150 824.40 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Self Lock Jack Screw, Gold Flash Tails, 30u” Gold U65-E04-5120-TCT-ND® 8.90 6.68 5.94 | U65-E04-5120-TTR-ND® 150 807.00 

Plug — RoHS Compliant 

4X Lanyard Shell with Insert and PCB, 30u” Gold UE66-L04-2130-ND# 16.76 12.89 11.55 |— = = 

3 4X Lanyard Shell with Insert and PCB, 50u” Gold UE66-N04-2130-ND¥ 19.62 15.44 13.83 |— = = 

4X Lanyard Shell, No Insert, No PCB UE66-C04-2130-ND+ 9.68 6.97 6.78 |— = = 

4X Screwlock with Insert and PCB, 30” Gold UE66-L04-2120-ND$ 16.56 12.74 11.41 |— = = 

Accessories 

Jackscrew M2.5 for Infinity U65-404-40P-ND$ 62 36 28 | = = 

— | Rear Cover for 4X Receptacle U65-404-60-P-ND¢ 88 50 40 |— = = 

Rear Cover for 12X Receptacle U65-412-60-P-ND$ 68 39 | — = = 


@ RoHS Compliant § Back Cover Included +NoEMI Gasket +4 Bulk 


SFP Connectors 


Amphenol’s SFP connector series is a 20 position connector and 
cage combo for mounting to a host PCB with a metal cage enclosing 
the connector. These connectors are similar to the Gigabit Interface 
Converter Interface (GBIC), but they are smaller in size and operate 
at much faster data transfer rates. Amphenol single port version 
is rated up to 4.125 Gbps data rates and stacked version up to 8 
Gbps. Specifications: * Opererating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Contacts: Phosphor bronze 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Fig Description Part No. al 10 50 Part No. Qty. Pricing 
= Cage Dust Cover U77-A1110-8000P-ND$ 22 12 .09 = = — 
Single Port Cage, 1.8mm Solder Tails, Tin Plated U77-A1114-100TCT-ND. 217 1.47 1.23 U77-A1114-100TTR-ND 150 304.50 

Single Port Cage, 8 Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A1118-200TCT-ND. 2.17 1.47 1.23 U77-A1118-200TTR-ND 150 304.50 

1 Dual Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A2114-200TCT-ND. 3.27 2.18 _ U77-A2114-200TTR-ND 85 157.51 
Quad Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A4114-2001-ND$ 4.79 3.30 2.81 = = — 

Six Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A6114-2001-ND¢ 6.19 4.39 3.94 = = = 

2 Stacked Conn 30” Gold and Cage Nickel Plated, 2x1 (2 ports) U78-B1126-00121-ND¢ 8.20 5.91 5.42 — = = 
Stacked Conn 30” Gold and Cage Nickel Plated, 2x4 (8 ports) U78-B4126-00121-ND$ 24.26 19.78 18.81 = = = 

3 Connector 20 Position 15y Gold UE75-A20-6000TCT-ND 1.80 1.15 1.00 UE75-A20-6000TTR-ND 500 387.50 
Connector 20 Position 30 Gold UE75-A20-3000TCT-ND 2.00 1.29 1.14 UE75-A20-3000TTR-ND 500 436.00 

+ Bulk 


Mini SAS Connectors 


Amphenol’s Compact MultiLane Connector is based on industry proven speeds across the connector interface at speeds of up to 10 Gigabits/ plug does not affect the signal/body solder joints. Complies to SFF-8086, 
card edge style contacts. This connector system is designed to satisfy second on both rows of contacts. The cage is mounted separately to the SFF-8087, and SFF-8088 Specifications: * Cage: Zinc diecast with 
the needs for gigabit serial data transmission applications with signal body so that the stress imposed by insertion and removal of the cable _ nickel plating * Contacts: Phosphor bronze with 30y gold plating. 


FS1-S01-124E1 Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
Receptacle, 26 Position, SMT FS1-R26-2000CT-ND 4.50 3.10 2.72 FS1-R26-2000TR-ND 500 1124.00 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 2 and 4 FS1-S01-124E1-ND¢ 3.81 2.66 2.38 = _ _ 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 and 6 FS1-S01-146E1-ND$ 3.81 2.66 2.38 = = = 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S01-14E1-ND¥ 3.81 2.66 2.38 = _ a 
Dual Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S02-14E1-ND$ 5.95 4.36 3.90 = = — 
Single Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF1-14E1-ND$ 3.78 2.64 2.37 = _ _ 
Dual Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF2-14E1-NDt 5.95 4.36 3.90 _ _— _ 
$ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 


Smart Card Connectors 


PUSHMATIC® Standard Style Smart Card Connectors 


Fig. 1 


e| 


22.45 L 


Note: Use only with Fig. 3 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 


Applications: * Unattended Point of Sale systems »* Vending equipment » Access control Design Features: * High numbers of card insertion cycles, due to the 
principle of landing contacts * Designed for harsh applications and environments »* Modular system with several operating methods from manual handling to 
automatic card ejection * Bezel Accessory Assembly Instructions: Please make sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 


Fig. 5 


Applications: 

* Set top boxes * Toll ae 
road transponders 

¢ Parking meters 

* Utility metering 
systems 

Design Features: 


¢ Termination: dip solder pins * Special shape of wiping contacts 
minimize card scratching and wear * Smart Card Connector meets 
the requirements as specified in document ISO 7816 Soldering 


Conditions: 
* Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 


Fig. 6 


C702 10M008 2724 
C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 


These acceptors are low cost and provide direct 

sliding contact between the acceptor and the 

chip card. These acceptors have NC closed card present switches which open when the 
card is fully inserted. 

Applications: 

* Set top boxes «Toll road transponders «Parking meters * Utility metering systems 
Design Features: 

Termination: dip solder pins * Special shape of wiping contacts minimize card scratching 
and wear * Smart Card Connector meets the requirements as specified in document EMV 
96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems) 
Includes 3mm stand-offs Soldering Conditions: 

* Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


Dimensions in mm 


Superflat Style Smart Card Connectors 


Fig. 4 


Applications: * Point of Sale systems * Mobile devices » Access control 
«Keyboards Design Features: * Miniature size ideally suited for mobile 
devices Assembly Instructions: Please make sure that flexprints remain free 
and unrestricted after assembly. 


PCB Mounting Contact 
Smart Card Connectors 
with 3mm Standoffs 


Fig. 7 


Applications: 

* TV/Satellite 

decoders » Point 

of Sale systems 

© Computer networks and energy meters «Also suitable for applications with 
permanently inserted cards under changing temperatures 

Design Features: * Meets the EMV Integrated Circuit Card Specification for 
Payment Systems (Europay Mastercard Visa) * Has a switch which indicates 
whether a card is in the reading position 


Landing Card PCB Mount 
Smart Card Connectors 


SIMLOCK® SIMBLOCK® 


(Shown with 


Align-Pins 
Fig. 8 7 ) 


Applications: 

* Designed for 

mini SIM/SAM 

card 

Design Features: 

Size: same footprint as SIM card « Reliable function in locked state 
during mobile use ¢ Polarization notch does not allow incorrect card 
positioning © Suitable for automatic assembly processes (Pick and 
Place, Tape and Reel, and Reflow) 


Design Features: 

¢ High number of 

mating cycles 

due to minimized 

wiping distance on card contacts * Contact self-cleaning effect 
Short card insertion depth 


Soldering Conditions: 


Applications: * Handsets *E-Purses Design Features: * Contacts chip cards according to ISO 7816 and 
Plug in SIM-Cards * Low height (2mm standard) * High co-planarity accuracy * SMT-Version with 6 
contacts especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: Infrared reflow: 245°C; 


+ Wave soldering: 260°C; 10s maximum Soldering Conditions: + Infrared reflow: 245°C; 10s maximum 10s maximum 
Digi-Key Price Each Amphenol Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 Pushmatic®, 12V, ISO 361-1001-ND 36.15 33.74 31.33 | C702 10M008 7002 7 |1SO Wiping Contact with Rails, with Standoffs | 361-1017-ND 4.84 3.73 2.98 |C702 10M008 2834 
Pushmatic®, 5V, ISO 361-1002-ND 36.15 33.74 31.33 | C702 10M008 7012 8 | ISO Landing PCB 361-1013-ND 9.70 7.84 6.16 |C702 10M008 1214 
9 Push Pull, ISO 361-1003-ND 23.06 21.52 19.99 | C702 10M008 5142 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-1-ND@+ 315 243 1.94 |C707 10M006 5002 
Push Pull, Afnor 361-1004-ND 22.61 21.10 19.60 | C702 10M008 5222 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-2-ND@ 1086.40/800 707 10M006 5002 
Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 19.96 17.47 15.47 |C702 N11 141 £2 9 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-1-NDt 3.15 2.43 1.940707 10M006 0492 
Superflat 361-1015-ND 11.22 9.82 8.70 | C702 10M008 0014 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND+ 1086.40/800 C707 10M006 0492 
5 | ISO Wiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 2.96 2.30 1.84 | C702 10M008 2064 10 | SIMBLOCK® with NC Switch 361-1146-ND@ 4.76 3.69 2.96 | C707 10M006 0652 
6 ISO Wiping Contact, EMV, Snap-In 361-1018-ND® 2.50 1.93 1.54 | C702 10M008 2724 Al 11 | SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 4.32 3.33 2.66 | C707 10M006 0522 
1SO Wiping Contact, EMV, with Standoffs 361-1019-ND@ 2.50 1.93 1.54 | C702 10M008 2554 @ RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 
Dimensions in mm 
Cut Tape C&K 
Digi-Key Price Each Components 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
CCMO04 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 
2.75mm 401-1728-1-ND 5.39 4.98 4.56 | CCM04-1316LFT 
1 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 
i i 401-1729-1-ND 5.13 4.74 4.35 | CCM04-1317LFT 
MK Il: Connectors are without card guidance and used ; - : Pe 2.75mm with Switch 
where space is at a premium and the card guidance can mt Mens Sa Desianed by He with either MIGiIna Sonica SunlGaieanle 
be built around the connector (rather than provided by | full or smart cards and designed to minimize 2 ' cs ae _ 
the connector sel) space usage on the PCB. 4 gonna wit Sutek 401-1731-1-ND 2.71 2.51 2.30 | CCM04-4248LFS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics AMP Miniature Spring Sockets 


Authorized Distributor 


Flat Bottom Bullet Nose Bottom 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of individual sockets, each utilizing a permanently secured helical spring design to 
accept round, square or rectangular leads without socket orientation. 

Features: « SMT and IRR processing compatibility * Five different hole size series .039 ~ .107” (0.99 ~ 2.72mm) available to accommodate a pin 
diameter range of .012 ~ .065” (0.30 ~ 1.65mm) and board thicknesses of .031 ~ .125” (0.79 ~ 3.18mm) * Low-Profile, above-board height of .022” 
(0.56mm) allows maximum board-to-board clearance »* Small head diameter allow centerline spacing as close as .070” (1.78mm) » Inner helical 
spring assures maximum reliability Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. 1 10 Part No. 
Flat Bottom 
.013 ~ .021 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash -059 (1.50) -142 (3.61) -038 (0.97) A26251-ND® 52 42 2-330808-8 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -142 (3.61) .038 (0.97) A32890-ND® 48 38 6-5330808-5 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -178 (4.52) -039 (0.99) A32369-ND® 259) AT 2-5332095-4 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash 059 (1.50) -178 (4.52) .039 (0.99) A26257-ND® 57 46 2-332095-1 
.018 ~ .021 (0.46 ~ 0.53) 30” Gold Tin -070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A32370-ND® 1.05 85 2-5331272-3 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24850-ND® 66 53 50863-4 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A32371-ND® 49 39 5050863-5 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A32372-ND® 40 32 5050863-8 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30” Gold Gold Flash .070 (1.78) -138 (3.51) .050 (1.27) A24856-ND@ 52 42 2-331272-6 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30” Gold Tin -070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A32373-ND® 45 37 2-5331272-7 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -178 (4.52) -050 (1.27) A24862-ND® 55 44 50462-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Tin 070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A32374-ND® 56 45 5050462-8 
.026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24864-ND® 1.28 1.03 1-331677-1 
.026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24865-ND 43 35 3-331677-8 
Closed .026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30y” Gold Tin .080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A32375-ND@ 49 40 | 3-5331677-8 
Bottom .026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) 257 (6.53) .061 (1.55) A24866-ND@ 1.08 87 | 50864 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32376-ND® 49 40 5050864-1 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32377-ND® 40 33 5050864-6 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24873-ND® 95 76 1-331677-4 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24877-ND 83 67 1-331677-8 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A32891-ND® 95 76 1-5331677-8 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24880-ND® 1.05 84 50865 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A24886-ND® .96 Wid 1-332070-1 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A32378-ND® 73 59 2-5332070-3 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) Tin Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A24893-ND 54 A4 2-332070-2 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24897-ND® 1.80 1.44 50871-4 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30y” Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32379-ND@ 55 44 | 5050871-5 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32892-ND® 46 37 5050871-8 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24900-ND® 1.27 1.02 1-50871-3 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32380-ND® 55 44 2-5050871-3 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -142 (3.61) .038 (0.97) A32893-ND® 89 71 5-5330808-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24849-ND® 70 56 50863 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin -070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24853-ND 37 30 50863-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A32381-ND® 43 35 5050863-6 
.018 ~ .021 (0.46 ~ 0.53) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24859-ND® 65 53 3-331272-8 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Tin -070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A32382-ND® 50 40 5050462-2 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A32383-ND® 52 42 5050864-5 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24872-ND 58 AB 50864-8 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A32384-ND® 66 53 5050864-8 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A32385-ND® 50 At 2-5331677-2 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24875-ND® 58 A7 2-331677-6 
Open .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30u” Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A32386-ND® 57 46 | 5050865-3 
Bottom .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) Tin Tin 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A32894-ND® 88 71 5050865-6 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24888-ND® 1.01 81 1-332070-4 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24889-ND AB 37 2-332070-5 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A32387-ND® 52 42 2-5332070-5 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A32388-ND® 251 Al 2-5332070-9 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32389-ND® 58 A7 5050871-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32895-ND® 1.29 1.03 5050871-6 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24902-ND 1.04 84 1-50871-0 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32390-ND® 1.19 96 1-5050871-0 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24905-ND® 1.38 11 1-50871-8 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32391-ND® 58 AT 1-5050871-9 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32392-ND® 69 56 2-5050871-4 
.013 ~ .021 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash -059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26252-ND® 65 53 3-330808-8 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -178 (4.52) -039 (0.99) A26256-ND 1.02 82 1-332095-9 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -178 (4.52) -039 (0.99) A32393-ND® 1.17 94 1-5332095-9 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash 059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND® 59 A7 2-332095-2 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30u” Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24858-ND 49 AO | 3-331272-5 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24876-ND® 68 55 2-331677-9 
Knockout .030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24878-ND 62 42 3-331677-4 
Bottom .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24881-ND® 1.51 1.21 50865-2 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24882-ND 48 39 50865-1 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) -070 (1.78) A32394-ND® 55 44 5050865-1 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) Tin Tin 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A32897-ND® 65 52 5050865-7 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Gold Flash -089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A24887-ND® 1.16 93 1-332070-7 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND 44 36 3-332070-5 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A32898-ND® 51 Al 3-5332070-5 
Bullet Nose Bottom — RoHS Compliant 
.012 ~ .021 (0.30 ~ 0.53) 30” Gold Tin .066 (1.67) -184 (4.64) .042 (1.07) A32395-ND 28 23 5645946-2 
.015 ~ .021 (0.38 ~ 0.53) 30u” Gold Tin .066 (1.67) .158 (4.01) .042 (1.07) A32396-ND 64 52 | 5645945-2 
Loose .015 ~ .021 (0.38 ~ 0.53) Tin Tin .066 (1.67) -158 (4.01) -042 (1.07) A32397-ND 80 64 5645945-1 
Piece .037 ~ .041 (0.94 ~ 1.04) 30” Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .074 (1.88) A32398-ND 40 33 5645500-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32399-ND 1.18 95 5645980-2 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32400-ND 45 37 5645980-1 
.028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A24879-ND — 33 1-645986-2 
Carrier Strip .028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -290 (7.37) .061 (1.55) A32899-ND 35 28 1-5645986-2 
with Sealant .028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A28507-ND — 78 1-645986-1 
.028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A32900-ND 83 67 1-5645986-1 
Carrier Strip .037 ~ .041 (0.94 ~ 1.04) 30” Gold Tin -089 (2.03) -260 (7.37) .074 (1.55) A32901-ND 48 39 1-5645502-1 
without .042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29045-ND = 59 1-645979-2 
Seatant .042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29069-ND _ 33 645979-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32903-ND 42 34 5645979-1 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics AMP 1.C. Sockets 


Authorized Distributor 


Performance Characteristics: 


Physical: Engaging force: 340 grams maximum (initial) * Separating force: 25 grams minimum 


Electrical: * Rating: 250VAC »¢ Contact resistance: 20mQ maximum initial, 30mQ maximum after 
test * Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS minimum «* Insulation resistance: 10,000MQ 
minimum (initial) * Capacitance: 0.5 picofarad maximum 


Environmental: * Operating temperature: -55°C ~ 105°C (tin); -55°C ~ 125°C (gold) ¢ Vibration: 15 


G’s, 10-2000-10 Hz with 100mA current * Shock: 100 G’s sawtooth; 6 shocks 
Material and Finish: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated (black) 


Notes: * Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking ¢ Overstress stop 
wall: prevents damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off-set insertion or 
extraction of DIP packages »* Closed Frame Style (unless noted) * Large target area: makes it easy 
to insert DIP packages ¢ Dual wiping contacts: make a gas-tight connection for high reliability * .175 
(4.45) maximum seating plane above pc board * Stackable end-to-end and side-to-side * Designed 
to meet EiA RS-415, MIL-S-83734 and stringent computer specifications * Recognized under the 
Component Program of Underwriters Lab. Inc. File E28476 ¢ Certified by Canadian Standards 
Association File No. LR 16455 


Large target 
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Closed 4 Ml 
bottom ||Anti-ove mad 
stop wall 


Dual 
wiping 
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design 
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No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Pins A B c D Part No. 1 10 | Part No. 
Phosphor Bronze with 15y” Gold Plating 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9406-ND 69 56 | 2-641296-4 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32868-ND® 69 56 | 1825093-1 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9408-ND 87.70 | 2-640463-4 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A32361-ND@ 84 68 | 1825093-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A9414-ND 1.08  .87 | 2-640357-4 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32869-ND® 96 77 | 1825093-3 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A9416-ND 1.20 96 | 2-640358-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32870-ND® 1.14 92 | 1825093-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A94116-NDt 1.02  .82 | 2-641600-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A35060-ND@t 99 80 | 1825094-4 
18 | .895 (22.73) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9418-ND 1.50 1.20 | 2-640359-4 
18 | .895 (22.73) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32871-ND@ 1.41 1.13 | 1825093-5 
20 | 995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9420-ND 1.59 1.28 | 2-640464-4 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A32872-ND@ 1.47 1.18 | 1825093-6 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A94120-NDt 1.26 1.01 | 2-641602-4 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32873-ND@t 1.20 96 | 1825094-6 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A9424-ND 2413 1.71 | 2-640361-4 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A35061-ND® 1.95 1.56 | 1825108-1 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A94124-NDt 2.01 1.61 | 2-641932-4 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32874-ND@t 1.86 1.49 | 1825094-7 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A9428-ND 2.04 1.64 | 2-640362-4 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A32875-ND® 1.92 1.54 | 1825108-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A94128-NDt 2.04 1.64 | 2-641605-4 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A32876-ND@t 1.89 1.52 | 1825109-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A94132-NDt 2.22 1.78 | 2-644018-4 
32 | 1.595 (40.51) | 694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A35063-ND@t 213 1.71 |1825276-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A9440-ND 2.64 2.12 | 2-640379-4 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A32877-ND@ 2.46 1.97 | 1825108-3 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A94140-NDt 2.64 2.12 | 2-641606-4 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A35062-ND@t 2.46 1.97 |1825109-3 
Beryllium Copper with 30p” Gold Plating 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24793-ND 87 — .70 | 2-641296-2 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) | A32529-ND® 75 60 | 1-1825093-1 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A24794-ND 51 AL | 2-640463-2 


AMP PLCC Sockets - Low Profile, Surface Mount 


Features: ¢ Low profile for high density PCB stacking ¢ Pin 1 indicator * Allows easy PLCC removal 


Specifications: * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 »* Current Rating: 1A * Durability: 25 cycles 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 

Pins A B Cc D Part No. 1 10 | Part No. 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32878-ND® 54 44 | 1-1825093-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24795-NDt 1.20 .96 | 2-641599-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32879-ND@t 1.20 96 | 1-1825094-3 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24796-NDt 1.44 1.16 | 2-641600-2 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32880-ND@t 1.35 1.08 | 1-1825094-4 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24797-NDt 2.04 1.64 | 2-641932-2 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32881-ND@t 2.01 1.61 | 1-1825094-7 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24798-NDt 2.55 2.04 | 2-641604-2 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A35058-ND@t 2.37 1.90 | 1-1825109-1 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24799-NDt 2.64 2.12 | 2-641605-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32882-ND@t 2.46 1.97 | 1-1825109-2 
32. | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24800-NDt 2.88 2.31 | 2-644018-2 
32. | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32883-ND@t 2.88 2.31 | 1-1825276-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24801-NDt 3.51 2.81 | 2-641606-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32884-ND@t 3.30 2.64 | 1-1825109-3 


Sockets with Retention Solder Tails 


Phosphor Bronze with 15p” Gold Plating 


8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A24802-ND 66 53 | 2-641260-4 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32885-ND® 69 56 | 1825373-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A35064-ND@t 1.86 1.49 ) 1825376-2 
Phosphor Bronze with Tinned Plating — RoHS Compliant 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A24804-NDt 75 60 | 2-641615-3 
Beryllium Copper with 30p” Gold Plating 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A24805-NDt 2.64 2.12 | 2-641615-3 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A35059-ND@ 2.46 1.97 | 1-1825376-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24806-NDt 3.48 2.79 | 2-641616-2 
40 | 1.995 (50.67) | 694 (17.63 ) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32886-ND@t 3.27 2.62 | 1-1825376-3 
Beryllium Copper with Tinned Plating — RoHS Compliant 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24807-ND 33.27 | 2-641260-1 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24808-NDt 60 48 | 2-641609-1 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24809-NDt 66 53 | 2-641610-1 
20 | .995 (25.27) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24810-NDt 66 53 | 2-641612-1 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A24811-NDt 87 70 | 2-641933-1 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A24812-NDt 90.72 | 2-382189-1 


@ RoHS Compliant + Open Frame Style 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt AMP 

Pos. A B c Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 

20 565 (14.36) | .565 (14.36) | .264 (6.71) A97621CT-ND .96 Wed 61 500 224.50 | 3-822516-3 
28 .665 (16.90) | .665 (16.90) | .364 (9.25) A97622CT-ND 1.50 1.21 .96 500 350.45 | 3-822516-2 
32 .665 (16.90) | .770 (19.57) | .364 (9.25) A97623CT-ND 1.23 .99 78 500 340.25 | 3-822516-7 
44 .866 (22.00) | .866 (22.00) | .564 (14.33) | A97624CT-ND 1.48 1.19 94 350 287.13 | 3-822516-1 
52 1.013 (25.74) | 1.013 (25.74)| .664 (16.87) | A97625CT-ND 1.73 1.39 1.10 350 283.08 | 3-822516-4 
68 1.213 (30.82) | 1.213 (30.82)} .864 (21.95) | A97626CT-ND 2.19 1.76 1.39 600 72755 | 3-822516-5 
84 1.413 (35.90) | 1.413 (35.90)| 1.064 (27.03) | A97627CT-ND 3.10 2.48 1.97 250 361.20 | 3-822516-6 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AM P Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP. 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 1 10 100 | Part No. 
Reusable Receptacles for Component ~Oibiod0 30p Gold 30p Gold ‘A29070-ND 1.28 1.03 .81 | 380598-1 
Testing: Closed Bottom (0.46 - 1.02) Tin 30y Gold A32362-ND 56 45 -36 | 5380598-2 
* aa iid help ely neat rated to pe Lh Tin Tin A32363-ND 45 37 .29 | 5380598-3 
ards and components durin urn-iIn an x5 rm 
bread-boarding evaluation 9 Biessibaion 096 : 054 Tin Tin A32364-ND 45 37 .29 | 1-5380758-0 
* Receptacles eliminate need for soldering (0. -37) Tin 30p1 Gold A32365-ND 54 43 .34_| 1-5380758-1 
components directly to the board ~ O Bott .018 - .040 30y Gold 30p Gold A29075-ND 1.34 1.08 -85 | 380635-1 
*Board components can be inserted and pen eon (0.46 - 1.02) Tin 30p Gold A32366-ND 82 66 53 | 5380635-2 
extracted at a minimum of 100 times. 
«Maximum PC board thickness: .156 inch Stand-Off i018 - Hee Tin 30p1 Gold A32367-ND 1.64 1.31 1.04 | 1-5380737-0 
(3.96mm) (0.46 - 1.02) 
AMP Sl P Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
STRAIGHT SOLDER TAIL 3 295 (7.49) 200 (5.08) ‘A26245-ND 99 80 63 382437-1 
4 .395 (10.03) .300 (7.62) A24813-ND 99 80 63 382438-1 
Bierce ctoig lagna eet 7 695 (17.65) .600 (15.24) A24814-ND 99 80 63 | 382441-1 
superior handling characteristics. These 8 .795 (20.19) .700 (17.78) A24815-ND 1.08 87 69 643640-1 
stackable housings feature a ‘true closed 10 .995 (25.27) .900 (22.86) A24816-ND 1.20 96 76 643642-1 
bottom” design which prevents solder or 72 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND 753 7.23 7 643644-1 
flux wicking. 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A29107-NDt 1.29 1.04 82 643644-3 
= Pisdisiigs Glaceinlied th issn eave 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 2.46 1.97 1.56 643646-1 
OUBING! Sleeeriee menmnopeswy 15 1.495 (37.97) 4.400 (35.56) A24818-ND 2.70 2.16 1.71 643647-1 
rated, black 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 177 1.42 1.43 643648-1 
* Contact Material: Tin Plated BE. CU. 17 1.695 (43.05) 1.600 (40.64) ‘A26248-ND 2.40 7.68 733 643649-1 
* Low Profile - .210 inch (5.33mm) 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) A24819-ND 2.22 1.78 1.41 643650-1 
maximum 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 2.10 1.68 1.33 643652-1 
bul wiping couse 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) A26249-ND 2.85 2.28 1.81 643654-1 
25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 6.00 4.80 3.80 643657-1 
* Accepts .008 - .014 inch (0.2 - 0.36mm) 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND TA 5.69 4.51 643662-1 


thick x .030 inch (0.76mm) maximum wide 
rectangular leads 


t+ Tin Plated Phosphor Bronze 


AM P PQ FP Sockets No. of a Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Housing: High temperature thermoplastic, 94V-0 rated, black Conventional AMP Sockets 
‘ 2 100 | Housing Sub-Assembly 1.140 (28.96) | A24822-ND 23.43 18.75 14.84 | 821949-4 
Cover: Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing | 199 | Housing Sub-Assembly 1.140 (28.96) | A35065-ND@ 21.87 1750 13.86 | 2-821949-4 
and!Cover arelhightemperature thermoplastic, 94-0 tated) 100 | Cover 1.140 (28.96) | A24823-ND@ 333 267 «2.11 | 821939-1 
Performance Characteristics: 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) | A32368-ND@ 29.82 23.86 18.89 | 2-821949-5 
+ Current Rating: 1A maximum 132__| Cover 1.340 (34.04) | A24825-ND@ 5.64 4.52 3.58 | _821942-1 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C MICRO-PITCH Sockets for JEDEC Metric Quad Flat Pack IC’s 
* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC minimum 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24826-ND 34.35 2748 = 21.76 | 822114-3 
* Capacitance (Adjacent Contacts): 1 picofarad maximum 144 Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A32888-ND® 32.10 25.68 20.33 | 2-822114-3 
* Durability: 15 insertion/withdrawal cycles 144 | Cover 38.2(1.504) | A24827-NDe 434 3.48 «2.75 | 822115-3 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24828-ND 38.19 30.56 24.19 | 822114-4 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A32889-ND® 37.53 30.03 23.77 | 2-822114-4 
160 | Cover 38.2 (1.504) A24838-ND® 4.88 3.91 3.09 | 822115-4 
Tools 
_ Extraction Tool — A24839-ND 158.61 =— — | 822254-1 
100 | Insertion Hand Tool for Conventional = A24831-ND 968.19 = — | 822253-1 
132 | Insertion Hand Tool for Conventional _ A24841-ND 948.48 _ — | 822253-2 
_ Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH = A24842-ND 361.46 = — | 822253-4 


RoHS Compliant 


AMP BGA Sockets 0.5mm 


This highly conductive polymer contact provides electrically transparent signal transfer while under Specifications: « Contact: Proprietary compound of Polymer and Silver ¢ Insulator: Polyimide * Frame: 
compression. Applications: ¢ Silicon validation * Customer reference designs * System test and bring up Thermoplastic, 94V-O or Polyimide * Compression Force: 25 grams per contact average ¢ Durability: 40 
¢ Wafer test Features: * Solderless polymer contact allows for easy socket replacement * Light compression cycles »* Contact Resistance: 50 mQ maximum «¢ Capacitance: <0.01pF and 1MHz »* Inductance: <0.40 
load of 25 grams/contact limits stress on the substrate * Compact design minimizes real estate required nH at 1.0 kHz * Power Rating: 2 amps per contact maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 250 VAC 


* BGA sockets accommodate multiple ball sizes ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 105°C 
No. of Grid Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Contacts Size [S M Part No. al 25 Part No. 
441 21x21 488 (12.40) .69 (17.4) A97433-ND 255.55 207.64 1921125-1 
484 22 x22 .508 (12.90) .70 (17.9) A97434-ND 255.55 207.64 1921125-2 
529 23 x 23 528 (13.40) 72 (18.4) A97435-ND 255.55 207.64 1921125-3 
576 24x24 547 (13.90) 74 (18.9) A97436-ND 255.55 207.64 1921125-4 
625 25 x 25 567 (14.40) 76 (19.4) A97437-ND 255.55 207.64 1921125-5 
676 26 x26 587 (14.90) 78 (19.9) ‘A97438-ND 255.55 207.64 1921125-6 
729 27 x27 .606 (15.40) 80 (20.4) A97439-ND 255.55 207.64 1921125-7 
784 28 x 28 .626 (15.90) 82 (20.9) A97440-ND 255.55 207.64 1921125-8 
841 29 x29 .646 (16.40) 84 (21.4) A97441-ND 255.55 207.64 1921125-9 
900 30 x 30 .665 (16.90) .86 (21.9) A97442-ND 255.55 207.64 1-1921125-0 
961 31x31 685 (17.40) 88 (22.4) ‘A97443-ND 255.55 207.64 1-1921125-1 
1024 32 x 32 .705 (17.90) .90 (22.9) A97444-ND 255.55 207.64 1-1921125-2 
1089 33 x 33 .724 (18.40) .92 (23.4) A97445-ND 255.55 207.64 1-1921125-3 
1156 34 x 34 .744 (18.90) .94 (23.9) A97446-ND 255.55 207.64 1-1921125-4 
1225 35 x 35 .764 (19.40) .96 (24.4) A97447-ND 255.55 207.64 1-1921125-5 
1296 36 x 36 783 (19.90) 98 (24.9) ‘A97448-ND 255.55 207.64 1-1921125-6 
Well 1369 37 x 37 .803 (20.40) 1.00 (25.4) A97449-ND 255.55 207.64 1-1921125-7 
BGA Package 1444 38 x 38 .823 (20.90) 1.02 (25.9) A97450-ND 255.55 207.64 1-1921125-8 
Anicavarsticss BGA Ball 1521 39 x 39 843 (21.40) 4.04 (26.4) A97451-ND 255.55 207.64 4-1921125-9 
Si Contact 1600 40 x 40 .862 (21.90) 1.06 (26.9) A97452-ND 255.55 207.64 2-1921125-0 
oP Hardware Kit for 1921125-1 A97453-ND 324.00 263.25 1921223-1 
Polyimide’ Hardware Kit for 1921125-2, 1921125-3, 1921125-4, 1921125-5 . A97454-ND 324.00 263.25 1921223-2 
Substrate Hardware Kit for 1921125-6, 1921125-7, 1921125-8, 1921125-9 A97455-ND 324.00 263.25 1921223-3 
Hardware Kit for 1-1921125-0, 1-1921125-1, 1-1921125-2, 1-1921125-3. A97456-ND 324.00 263.25 1921223-4 
Hardware Kit for 1-1921125-4, 1-1921125-5, 1-1921125-6 A97457-ND 324.00 263.25 1921223-5 
Hardware Kit for 1-1921125-7, 1-1921125-8, 1-1921125-9, 2-1921125-0. A97458-ND 324.00 263.25 1921223-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 501 


Special Features/Applications: * For surface 
mounted technology *Tin for solder must be 
in the PC board Technical Data: « Insulator 
body material: glass-filled polyethersul- 
phone * Temperature range: 55°C ~ 200°C 


continuous ¢ Solder temperature: 280°C, 
intermittent Plating: * Pin tin plated minimum 
80p nickel+minimum 150p tin-lead * High 
temperature insulator 
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Surface Mount 


1.C. Sockets 
No. Contact 
of Spacing Digi-Key Price Each 
Pins | Inch(mm) | Part No. il 10 100 1,000 
Surface Mount - Screw Machined Pins without Solder Tail 
6 -300 (7.62) ED2201-ND 85 771 59 49 
8 -300 (7.62) ED2202-ND® 1.07 89 74 62 
14 | .300 (7.62) ED2203-ND® 1.87 1.55 1.29 1.08 
16 | .300 (7.62) ED2204-ND® = 2.14 1.77 1.48 1.23 
18 | .300 (7.62) ED2205-ND 2.16 1.79 1.50 1.24 
20 | .300 (7.62) ED2206-ND® 2.40 1.99 1.66 1.38 
22 |.400(10.16) | ED2207-ND 2.64 2.19 1.83 1.52 
24 |.600 (15.24) | ED2208-ND@ 3.21 2.66 2.22 1.84 
28 |.600 (15.24) | ED2209-ND 3.74 3.10 2.58 2.14 
40 |.600 (15.24) | ED2211-ND 4.81 3.98 3.32 2.76 
48 |.600 (15.24) | ED2212-ND 5.77 4.78 3.98 3.31 
64 |.600 (15.24) | ED2213-ND 769 6.37 5.31 4.41 
@ RoHS Compliant 


NORCOMP DIN Connectors 


3.10 (78.74) 
Row 2 Pin 1 
b 
cQ\ IA 419 


- ba .a' Co 
Mb . Low Cost 


Fig. 1 — Thru-Hole Mount 


* Accepts JEDEC PLCCs MS-016 and MS-018 AE 
 Standoffs provide clearance for heat dissipation 
and cleaning «Internal standoffs ensure proper 
positioning of chip carrier in socket 


PLCC Sockets 


j 


325 


“TOMO 


* Accepts JEDEC PLCC: 
AE Low profile for 


dissipation and cleaning 


Fig. 2 — Surface Mount 


175 
(4.45) 


s MO-047 and MO-052 
high density PC board 


stacking * Standoffs provide clearance for heat 


” 1.00 (2.54) = 
ds = (2.8) No. of Dimension A Digi-Key Price Each Mill-Max 
| f ) i/o Hos iS Pins Inch (mm) Part No. 1 10 100/ Part No. 
44 —t Lt 
(11.06) 3.35 (85.00) Fig. 1 — Thru-Hole Mount - Plating 150u” Sn 
LL _ 3.54 {85 Oc) 
3.70 (93.98) 20 0.613 (15.57) ED90005-ND 1.15  .98  .80/ 940-44-020-24-000000 
Contacts fitted in rows a and c only. 28 0.713 (18.11) ED90006-ND 1.16  .98 .81) 940-44-028-24-000000 
Nolet Nolet Digi-Key Price Each NorComp 32 |0.813 (20.65)/0.713 (18.11) | ED90007-ND 1.16 98 .81) 940-44-032-24-000000 
OE | iS mye ETI: { iW LOO BESteNc: 44 0.913 (23.19) ED90008-ND 116 98 .81| 940-44-044-24-000000 
3 64 _| Socket-IDC Type | T8064A-ND@ 17.14 13.25 14.11 689-096-290L001 52 4.013 (25.73) ED90009-ND 1.24 1.05  .86/ 940-44-059-24-000000 
- St Stain Helles upee bale ct 1GA;096-001-000 68 4.213 (30.81) ED90010-ND 1.52 1.29 1.06] 940-44-068-24-000000 
= 64 Strain Relief TOO64A-ND@ 1.89 1.22 94 164-096-001L000 
84 1.413 (35.89) ED90011-ND 1.69 1.44 1.18) 940-44-084-24-000000 
@ RoHS Compliant NOTE: Uses 64 conductor .05” Flat Cable Fig. 2— Surface Mount - Plating 150u” Sn 
20 0.613 (15.57) £D90012-ND 1412 .96  .78/ 940-44-020-17-400000 
Clo OK Industries 28 0.713 (18.11) £D90013-ND 147 99  .81/ 940-44-028-17-400000 
Division of Jonard Industries Corp. 32 |0.813 (20.65)/0.713 (18.11)| ED90014-ND 1.01 86.71] 940-44-032-17-400000 
S k : W I D 44 0.900 (22.86) ED90015-ND 1.27 1.08  .88) 940-44-044-17-400000 
ocke rap oo 52 1.013 (25.73) ED90016-ND 1.38 117 .96/ 940-44-052-17-400000 
Features: 68 1.213 (30.81) ED90017-ND 1.76 1.50 1.22| 940-44-068-17-400000 
¢ Press fit to socket pins * Improves wiring speed «Instant pin numbering * Reduces 
wiring errors * Large space for user information » Simplifies troubleshooting » Accepts 84 1.413 (35.89) ED90018-ND 1.94 1.65 1.35) 940-44-084-17-400000 
hand labeling 
Spacing Digi-Key Pricing 
Inch (mm) Description Part No. 5 25 50 100 FC i 
8 Pin |.D. K470-ND 3.49 10.91 15.27 28.27 Zw 
14 Pin L.D. K266-ND 3.49 10.91 15.27 28.27 
8 (7.62) 16 Pin LD. K267-ND 3.49 10.91 15.27 28.27 Minisert 
18 Pin L.D. K496-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 Socket 
20 Pin |.D. K269-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 ockets 
96 Pin |.D. K514-ND 13.96 43.63 61.08 113.08 incunting al MUIGERGy, Cut Tape Price Each Ea 
4 (10.16) 22 Pin I.D. K497-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 Hole Diameter| Part No. 1 25 100 Part No. 
- aioa00: 609-1012-1-ND 7A 35 28 75540-002 
ean 24 Pin |.D. K495-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 F 609-1012-2-NDt 1015.00/5,000 75540-002 
28 Pin |.D. K272-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 {Tape and Reel 


3M Intra-Connector™ 


100 


(2.54) 


050 


i205 OB 


The Intra-Connector mates in-line with standard double row socket connectors. It has one set of female 
contacts, but two sets of male contacts at right angles. It provides instant line-by-line “probe-ability.” 
The pins can also be used to make daisy chaining possible from a single connector cable end. Modified 
configurations are quickly available for special connections. The Intra-Connector system provides both 
straight-in and right angle functions. It mates with a standard .10” x .10” (2.54mm x 2.54mm) dual row 


.050 
2 


(1.27) Typ. 


Intra-Switch™ 


.240 
6-10) > 7-100 (2.54) 
ft 


r 
065, 
Typ. 


|| 4 


.240 


100 ( 


Typ. 


connector or PC board-mounted .025” (.64mm) square pins. Two Intra-Connector systems used with 


the Intra-Switch™ system form a complete test assembly for probing signals under no load and full-load 


conditions. 


Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 


2.54) - 1375 
D (32.39) 


mi 
.400 (10.16) 


—A 025 (0.64) (6.10) 


Sq. Typ. 


The low profile design and recessed switch buttons allow room for working in confined areas. Using a pencil 
or probe tip, any or all switches may be actuated. 
Applications include switching command signals to or from test equipment and programming optional preset 
logic functions. Switch buttons are recessed to prevent accidental switching. “Open” and “closed” positions 
are clearly marked, molded-in the body. 

Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 


Intra-Switch is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 3M, T&B/Ansley, 


Berg, Amp, Symbex and many others. 


No. of Dimension A Digi-Key Price No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 17.50 
26 1.460 (37.08) 922576-26-ND 48.22 20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 33.76 
34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 20.34 34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 45.01 
40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 22.30 Sant 
50 2.660 (67.56) 922576-50-ND 24.12 40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 54.73 
60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 28.04 50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 48.78 


502 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


- 


Dual-In-Line and No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Mill-Max 
MILL Pins | A B c D E F Part No. 1 10 100 | PartNo. 
a ye P LCC Sockets ' Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) 
ee) 8 0.4 03 0.4 - - — | ED60000-ND 80 56 — .45 | 210-93-308-41-001000 
Fig. 1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 14 07 03 0.4 - - - ED60001-ND 1.39 97 —.78 | 210-93-314-41-001000 
16 0.8 03 0.4 - - — | E€D60002-ND 159 141  .90 | 210-93-316-41-001000 
24 42 03 0.4 — - — | ED60003-ND 239 1.66 1.34 | 210-93-324-41-001000 
24 12 06 07 = - — | ED60004-ND 239 166 1.34 | 210-93-624-41-001000 
28 14 06 07 - - — | ED60005-ND 278 193 1.56 | 210-93-628-41-001000 
32 16 06 07 - — — | ED60006-ND 318 221 1.79 | 210-93-632-41-001000 
40 2.0 0.6 07 - - — | ED60007-ND 3.98 2.76 —_-2.23 | 210-93-640-41-001000 
Fig. 1 — Dual In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) — RoHS Compliant 
A .095 (2.41) (2.79) 8 0.4 03 0.4 - - — | ED90105-ND 87 ~=.61_~—«49. | 210-43-308-41-001000 
fo 0 O\ \ paces 146 hop F165 14 | 07 0.3 04 - — | — | £D90106-ND 152 1.06 —.86 | 210-43-314-41-001000 
\\ (3.71). (4-19) 16 | 08 03 | o4 = — | — | epsoio7-nD 1.74 1.21 — .98 | 210-43-316-41-001000 
bodlooo | aw a4 | 12 03 | o4 | — | — | — | epootos-no 261 181 1.47 | 210-49-324-41-001000 
is —t 24 12 06 07 - - — | ED90109-ND 261 181 1.47 | 210-43-624-41-001000 
-100 (2.54) 9.020 (0.51) 28 14 0.6 07 _ _ _ ED90110-ND 3.05 212 1.71 | 210-43-628-41-001000 
32 16 06 07 - - — | ED90111-ND 348 242 1.95 | 210-43-632-41-001000 
* Closed frame insulator withstands high mechanical impact * Low profile »* Plating: 40 2.0 0.6 0.7 - _ - ED90112-ND 4.35 3.02 2.44 | 210-43-640-41-001000 
Sleeve (Pin) 200" Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200u” Sn), Contact (Clip) 30H” Au Fig. 2 — Dual-In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards (Open Frame) 
Fig. 2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 8 0.4 03 0.4 - — — | ED60008-ND 91 63 51 | 111-93-308-41-001000 
14 07 03 0.4 - - — | ED60009-ND 153 1.06 — .86 | 111-93-314-41-001000 
16 08 03 0.4 - - — | ED60010-ND 1.75 1.22 — .98 | 111-93-316-41-001000 
20 1.0 03 0.4 - - — | ED60011-ND 2.22 154 1.25 | 111-93-320-41-001000 
24 12 03 0.4 - - — | ED60012-ND 264 183 1.48 | 111-93-324-41-001000 
24 12 06 07 - - — | ED60013-ND 264 183 1.48 | 111-93-624-41-001000 
28 14 06 07 - - — | ED60014-ND 3.06 243 1.72 | 111-93-628-41-001000 
32 16 06 07 = _ — | ED60015-ND 348 242 1.96 | 111-93-632-41-001000 
A — 40 2.0 0.6 07 - - —__| ED60016-ND 4.32 3.00_~—-2.43 | _111-93-640-41-001000 
10 0\ yooo 13 (2 79) Fig. 2 — Dual In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards 
\ \ 450 ae li ast Py (Open Frame) — RoHS Compliant 
d04lo00 tia $0) 8 0.4 03 0.4 - - — | ED90113-ND 1.06 74 60 | 111-43-308-41-001000 
eal Ibe walle. 14 07 03 0.4 - - — | ED90114-ND 170 148 95 | 111-43-314-41-001000 
100 (2.54) 0.020 (0.51) 16 | 08 03 04 = — | — | ED90115-ND 1.92 1.34 1.08 | 111-43-316-41-001000 
20 1.0 03 0.4 - - — | ED90116-ND 230 160 1.29 | 111-43-320-41-001000 
24 12 03 0.4 - - — | ED90117-ND 273 1.90 1.53 | 111-43-324-41-001000 
* DIP sockets with solder tail length of .170” (4.32mm), allowing application on 
multilayer PCBs up to .139” (3.53mm) «Plating: Sleeve (Pin) 200” Sn/Pb; (ROHS 24 12 06 07 = = = ED90118-ND = 2.73 1.90 1.53 | 111-43-624-41-001000 
Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) 30” Au 28 14 0.6 07 - - — | ED90119-ND 317 220 1.78 | 111-43-628-41-001000 
; 32 16 06 07 - - — | E€D90120-ND 360 250 2.02 | 111-43-632-41-001000 
hig: $= Compact BEGG Sockets 40 2.0 0.6 07 - - — | €D90121-ND 4.47 3.41.__-2.51 | 111-43-640-41-001000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Solder Tail — RoHS Compliant 
28 | .690 460 | .300 500 - — | ED90019-ND 240 246 1.92 | 540-44-028-24-000000 
32* | 783/683 | 564/.464 | 400/300 | 600/500 | — — | ED90020-ND 240 246 1.92 | 540-44-032-24-000000 
44 | .890 660 | .500 700 - — | ED90021-ND 277 249 2.22 | 540-44-044-24-000000 
Soideraai 52 | .990 760 | .600 800 - — | €D90022-ND 3.04 274 2.44 | 540-44-052-24-000000 
68 | 1.190 960 | .800 | 1.000 | — — | E€D90023-ND 3.25 293 2.61 | 540-44-068-24-000000 
84 | 1390 | 11460 | 1.000 | 1.200 | — — | ED90024-ND 3.91. 3,523.13 | 540-44-084-24-000000 
S50 Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Surface Mount — RoHS Compliant 
(9.09) 20 | .200 200 | 585 | 585 | 657 | 180 | ED90025-ND 2.21 200 1.77 | 540-44-020-17-400000 
730 28 | .300 300 | .685 685 | .799 | 180 | ED90026-ND 232 209 1.86 | 540-44-028-17-400000 
—_|(3.30) 32* | 300 400 | .670 770 | 885 | 148 | ED90027-ND 147 1.33 1.18 | 540-44-032-17-400000 
44 | .500 500 | .885 885 | 1.082 | 180 | ED90028-ND 188 1.69 1.50 | 540-44-044-17-400000 
52 | .600 600 | 1.000 | 1.000 | 1.224 | 180 | ED90029-ND 287 258 2.30 | 540-44-052-17-400000 
Designed for JEDEC type devices * Open frame design in solder area improves 68 | .800 800 | 1.202 | 1.202 | 1.507 | 180 | ED90030-ND 287 259 2.30 | 540-44-068-17-400000 
results of IR soldering and facilitates visual inspection of solder pads 84 | 1.000 | 1.000 | 1400 | 1.400 | 1.791 | 180 | ED90031-ND 352 3.7 2.82 | 540-44-084-17-400000 
* Rectangular 
Min iatu re Dual-In-Line No. of | Dimensions ~ Inch (Guu) Digi-Key Pricing Mill-Max 
= Pins A Part No. 1 100 500 Part No. 
Socket Carriers 8 | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | ED6008-ND 1.68 11.65 94.08 403.20 614-93-308-31-012000 
* Reusable carriers * Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better 14 | 0.7 (17.78) | 03 (7.62) Eee a 2348 ieee ain) SU aos S010 
visibility for inspection and repair * Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC 16 | 0.6 (20.82) | 0.3(7.62) peo END _ 2080) paces a Bta993183 1012000 
CARRIER. No solder wicking problems. 18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | ED6018-ND 4.22 29.28 236.46 1013.40 614-93-318-31-012000 
Insertion Characteristics: 3-finger Plating: Sleeve (Pin) — 200u” Sn/Pb; (RoHS 20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | ED6020-ND 4AT 31.02 250.53 1073.70 614-93-320-31-012000 
Compliant: 200,” Sn), Contact (Clip) — 30” Au 24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | ED6024-ND 5.28 36.61 295.68 1267.20 614-93-324-31-012000 
28 | 1.4 (35.56) L 3(7.62) | ED6028-ND 6.08 42.17 340.62 1459.80 614-93-328-31-012000 
Recyclable 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | ED6124-ND 5.28 36.61 295.68 1267.20 614-93-624-31-012000 
Plastic Carrier 28 | 1.4 (35.56) re (15.24) | ED6128-ND 6.08 42.17 340.62 1459.80 614-93-628-31-012000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | ED6132-ND 6.89 47.74 385.56 1652.40 614-93-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6(15.24) | ED6140-ND 8.16 56.58 456.96 1958.40 614-93-640-31-012000 
RoHS Compliant 
8 | 04(1016 | 0.3(7.62) | ED90122-ND 2.24 15.55 125.58 538.20 614-43-308-31-012000 
14 | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D90123-ND 3.58 24.83 200.55 859.50 614-43-314-31-012000 
“pc Board 16 | 0.8 (20.32) e 3(7.62 | £D90124-ND 4.03 27.92 225.54 966.60 614-43-316-31-012000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | £D90125-ND 4.48 31.04 250.74 1074.60 614-43-318-31-012000 
0.055 20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | ED90126-ND 474 32.89 265.65 1138.50 614-43-320-31-012000 
(1.40) 5, 24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | ED90127-ND 5.60 38.84 313.74 1344.60 614-43-324-31-012000 
Socket ' 3 pe 28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) | ED90128-ND 6.46 44.80 361.83 1550.70 614-43-328-31-012000 
120 ctl 24 | 1.2 (30.48) a 5.24) | £D90129-ND 5.60 38.84 313.74 1344.60 614-43-624-31-012000 
' 28 | 1.4(35.56) | 0.6(15.24) | ED90130-ND 6.46 44.80 361.83 1550.70 614-43-628-31-012000 
8.038 (0.97). - 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | ED90131-ND 7.32 50.73 409.71 1755.90 614-43-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6(15.24) | ED90132-ND 8.68 60.16 485.94 2082.60 614-43-640-31-012000 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 503 


Af. , 
" MAX NEW! Spring Loaded Contacts — Surface Mount 


Discrete Spring-Loaded Contacts 

Features: ¢ Shell Plating: 20” Gold over Nickel * Contact Plating: 10y” Gold over Nickel Shell Material: 
Brass Alloy (UNS C36000) per ASTM B 16 Brass Alloy Properties: * Chemical composition: Cu 61.5%, Zn 
35.4%, Pb 3.1% * Hardness as machined: 80-90 Rockwell B ¢ Density: .307 Ibs/in3_* Electrical conductivity: 


26% IACS * Melting Point: 900°C/885°C (liquid/solid) Specifications: * Sleeve and Plunger Material: Copper 
Alloy * Spring Material: Beryllium Copper * Current Rating: 2A continuous, 3A peak » Contact Resistance: 
20mQ maximum * Durability: 1,000,000 cycles minimum « Tolerances: Length: +.005%; Diameter: +.002%; 
Angles: +2° 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 3 
.055 


Pin Diameter Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. Inch (mm) Stroke Part No. 1 10 100 Part No. 
a 042 (1.07) Short ED90347-ND .80 72 59 0923-0-15-20-78-1 
2 042 (1.07) Standard ED90343-ND 90 81 67 0925- 
3 042 (1.07) Standard ED90348-ND 81 .73 60 0927- 
4 042 (1.07) Long ED90349-ND 85 WT 63 0928- 
5 042 (1.07) Standard ED90350-ND 88 79 65 0929-0-15-20-75-1 
6 042 (1.07) Standard ED90344-ND 63 57 47 0930-0-15-20-75-1 
7 .042 (1.07) Long ED90345-ND 69 62 51 0932- 
8 042 (1.07) Standard ED90346-ND .84 75 62 0934- 
9 042 (1.07) Standard ED90351-ND 67 -60 -50 0936-0-15-20-75-14- 


NEW! Spring Loaded Target Connectors — Through Hole 


Spring Loaded Target Connectors present a large flat surface for making tangent connections to standard .042” (1.07mm) diameter spring pin plungers. The target connectors provide an excellent gold plated 
conductive path back to the board mounted spring pin connector. 


Features: ¢ Shell Plating: 10” Gold over 100y” Nickel Shell Material: Brass Alloy (UNS C36000) per ASTMB16_ Brass Alloy Properties: * Chemical composition: Cu 61.5%, Zn 35.4%, Pb 3.1% * Hardness as machined: 
80-90 Rockwell B * Density: .307 Ibs/in3 * Electrical conductivity: 26% IACS * Melting point: 900°C/885°C (liquid/solid) 


Dimensions in Inches (mm) 


# of Pins x 


# of Pins 
.100/2 (2.54/2) 


# of Pins x x .100 (2.54) 


i -100 (2.54) mrt 100 
Gass} fBOSBI, (2.54) 
-100 (2.54) 


# of Pins x 


# of Pins x # of Pins x 
-100” / 2 (2.54 / 2) 100 / 2 (2.54 / 2) poo e547} 1608 eee 
Elam 14 400 100 ihe - 
100 4 {BEIEI, (3'54) (2.54) + Sgees}{SsEe9 
Co 100 (2.54) ‘ 
: : -100 (2.54) 
100 (2.54) -100 (2.54) 8 
Fa 165 bho .290 
- i (737) 
Fi (4-19) 355 90 (7.37) (2.29) 
(9.70) (2.29) 
is] 7 
| 60 (2.54) 
No. of Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. Series Description Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row, Solder Tail, Interconnect Headers 
i! 319 Standard Solder Tail 64 ED90352-ND 8.68 7.77 6.40 319-10-164-00-001000 
2 319 Long Solder Tail, Series 64 ED90356-ND 9.67 8.65 7.13 319-10-164-00-002000 
3 319 Elevated Solder Tail 64 ED90354-ND 12.10 10.83 8.92 319-10-164-00-005000 
4 399 Right Angle Solder Tail 64 ED90360-ND 14.46 12.94 10.66 399-10-164-10-008000 
Double Row, Solder Tail, Interconnect Headers 
5 419 Standard Solder Tail 64 ED90353-ND 9.37 8.39 6.91 419-10-264-00-001000 
6 419 Long Solder Tail 64 ED90357-ND 10.35 9.27 7.63 419-10-264-00-002000 
e 419 Elevated Solder Tail 64 ED90355-ND 13.24 11.85 9.76 419-10-264-00-005000 
8 499 Right Angle Solder Tail 64 ED90361-ND 20.13 18.02 14.84 499-10-264-10-008000 
Solder Cups 

9 330 Solder Cup 64 ED90358-ND 22.39 20.04 16.50 330-10-164-00-240000 
10 430 Solder Cup 64 ED90359-ND 24.67 22.08 18.18 430-10-264-00-240000 


NEW! Solder Cup Headers and Sockets -— Single and Double Row 


Features: 


Shell Plating: * Headers: 10” Gold over 100u” Nickel * So/dercup Strip Sockets: 200u” Tin (matte finish) over 100u” Nickel * Inner Contact Plating: 30u” Gold over 50” Nickel * Current Rating: 3A Shell Material: * Head- 
ers: Brass Alloy (UNS C36000) per ASTM B 16 ® Soldercup Strip Sockets: Beryllium Copper Alloy 172 (UNS C17200) per ASTM B 194 Brass Alloy Properties: * Chemical composition: Cu 61.5%, Zn 35.4%, Pb 3.1% 


* Hardness as machined: 80-90 Rockwell B * Density: .307 Ibs/in3_ * Electrical conductivity: 26% IACS * Melting point: 900°C/885°C (liquid/solid) 


Beryllium Copper Alloy Properties: * Chemical composition: Cu 98.1%, 


Be 1.9% * Temper as stamped: TD0O1 » Hardness: 36-43 Rockwell C * Mechanical Life: 100 cycles/min. * Density: .298 Ibs/in3 * Electrical conductivity: 22% IACS * Maximum Resistance: 10mQ * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C Melting point: 980°C/865°C (liquid/solid) * Stress relaxation: 96% of stress remains after 1,000 hours @ 100°C; 70% of stress remains after 1,000 hours @ 200°C 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 3 , 
# of Pins # of Pins 
x .100 (2.54) x .100 (2.54)/2 
# of Pins ; i 900 — = 
x .100 (2.54) eae 
3) cig 7 ERE EEEEB 08) tr i 
110 (2.79) } (2.54) 100 (2.54) 4-090 
Bt 1229) | 
2 .020_,] -100 (2.54) as = —_—_— te 
(0.51) “| -100 (2.54) © .038 (.97) -100 (2.54) 
No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Single Row, Straight Pin Header, Through Hole, with Solder Tail 64 ED90337-ND 20.78 18.02 14.55 380-10-164-00-001000 
2 Double Row, Straight Pin Header, Through Hole, with Solder Tail 64 ED90340-ND 20.78 18.02 14.55 480-10-264-00-001000 
3 Single Row, Soldercup Strip Socket, Through Hole 64 ED90338-ND 30.48 26.42 21.34 329-43-164-41-540000 
4 Double Row, Soldercup Strip Socket, Through Hole 64 ED90339-ND 33.08 28.67 23.16 429-43-264-41-540000 
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Af 
MILL: MAX Dual-In-Line Sockets — Right Angle Mount Closed Frame 


¢ For components to be mounted perpendicularly to the PCB, such as LED displays. * Horizontal mount solder tails are available with either .300” (7.62mm) [standard] or .100” (2.54mm) row spacing. 


~|_.110 (2.79) 
A 5 P 
+fee0\ ooo SS eee | -140 | 
7 \ Tal male (3.56) 
5 ‘ 1 
itso — leool poo rot 
ae T fa 1 .100 (2.54) 050 | (1778) 400 250 
.100 (2.54) | a! : elle 
; ©.018 (0.46) 9 (127) 025 (.635) (2:84) (6:25) 
Plating: Sleeve (Pin) - 200u" Sn/Pb 220k + p -l Pin - 200u" Sn/Pb 
(RoHS Compliant: 200y” Sn) Contact (Clip) - 30" Au (5.59) Contact - 200)" Sn/Pb 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig.| Pins A B [ej D Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58407-ND 5.59 3.88 3.13 2.69 2.24 299-93-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58408-ND 4.40 3.05 2.47 2.12 1.76 299-93-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58409-ND 5.38 3.74 3.02 2.59 2.16 299-93-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58410-ND 6.37 4.42 3.57 3.06 2.55 299-93-312-10-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58411-ND 6.90 4.79 3.87 3.32 2.77 299-93-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58412-ND 8.34 5.79 4.68 4.01 3.34 299-93-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58413-ND 9.33 6.47 5.23 4.48 3.74 299-93-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58414-ND 9.92 6.88 5.56 4.77 3.97 299-93-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58415-ND 11.81 8.19 6.62 5.67 4.73 299-93-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58416-ND 5.18 3.59 2.90 2.49 2.07 299-93-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58417-ND 6.36 4.41 3.56 3.06 2.55 299-93-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58418-ND 7.54 5.23 4.23 3.62 3.02 299-93-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58419-ND 8.72 6.05 4.89 4.19 3.49 299-93-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58420-ND 9.90 6.87 5.55 4.76 3.96 299-93-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58421-ND 11.08 7.69 6.21 5.32 4.44 299-93-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58422-ND 11.79 8.18 6.61 5.66 4.72 299-93-620-10-002000 
1 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58423-ND 12.92 8.96 7.24 6.21 5.17 299-93-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58424-ND 14.06 9.75 7.88 6.75 5.63 299-93-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58425-ND 15.19 10.54 8.51 7.30 6.08 299-93-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58426-ND 16.33 11.32 9.15 7.84 6.54 299-93-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58427-ND 17.46 12.11 9.78 8.39 6.99 299-93-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58428-ND 18.59 12.90 10.42 8.93 7.44 299-93-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58429-ND 20.86 14.47 11.69 10.02 8.35 299-93-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58430-ND 22.19 15.39 12.43 10.65 8.88 299-93-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58431-ND 5.47 3.80 3.07 2.63 2.19 299-93-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58432-ND 4.25 2.95 2.39 2.05 1.71 299-93-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58433-ND 5.21 3.61 2.92 2.50 2.09 299-93-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58434-ND 6.15 4.27 3.45 2.96 2.47 299-93-312-11-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58435-ND 7A 4.93 3.98 3.42 2.85 299-93-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58436-ND 8.06 5.59 4.52 3.87 3.23 299-93-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58437-ND 9.00 6.25 5.05 4.33 3.61 299-93-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58438-ND 9.58 6.64 5.37 4.60 3.84 299-93-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58439-ND 11.40 7.91 6.39 5.48 4.57 299-93-324-11-001000 
2 10 0.5 (12.70) 0.2 (5.08) 0.3 (7.62) = ED7800-ND 17.54 12.16 9.82 8.42 7.02 299-99-210-12-001800 
RoHS Compliant 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90133-ND 6.03 4.19 3.38 2.90 2.42 299-43-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90134-ND 4.70 3.26 2.64 2.26 1.88 299-43-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90135-ND 5.76 4.00 3.23 2.77 2.31 299-43-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90136-ND 6.83 4.74 3.83 3.28 2.73 299-43-312-10-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90137-ND 7.89 5.47 4.42 3.79 3.16 299-43-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90138-ND 8.95 6.21 5.02 4.30 3.58 299-43-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90139-ND 10.01 6.94 5.61 4.81 4.01 299-43-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90140-ND 10.65 7.39 5.97 5.12 4.26 299-43-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90141-ND 12.69 8.80 rea 6.09 5.08 299-43-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90142-ND 5.57 3.87 3.13 2.68 2.23 299-43-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90143-ND 6.86 4.76 3.84 3.30 2.75 299-43-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) £D90144-ND 8.13 5.64 4.56 3.91 3.26 299-43-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90145-ND 9.41 6.53 5.28 4.52 3.77 299-43-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90146-ND 10.70 7.42 6.00 5.14 4.28 299-43-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) £D90147-ND 11.98 8.31 6.71 5.75, 4.80 299-43-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90148-ND 12.74 8.84 7.14 6.12 5.10 299-43-620-10-002000 
t 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90149-ND 13.97 9.69 7.83 6.71 5.59 299-43-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90150-ND 15.20 10.54 8.52 7.30 6.09 299-43-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90151-ND 16.43 11.40 9.21 7.89 6.58 299-43-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90152-ND 17.66 12.25 9.90 8.48 7.07 299-43-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90153-ND 18.89 13.10 10.58 9.07 7.56 299-43-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90154-ND 20.12 13.95 11.27 9.66 8.05 299-43-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90155-ND 22.58 15.66 12.65 10.84 9.04 299-43-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90156-ND 24.02 16.65 13.45 11.53 9.61 299-43-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90157-ND 5.91 4.10 3.31 2.84 2.37 299-43-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90158-ND 4.55 3.16 2.55 2.19 1.82 299-43-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90159-ND 5.57 3.87 3.12 2.68 2.23 299-43-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90160-ND 6.59 4.58 3.70 3.17 2.64 299-43-312-11-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90161-ND 7.62 5.29 4.27 3.66 3.05 299-43-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90162-ND 8.64 5.99 4.84 4.15 3.46 299-43-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90163-ND 9.67 6.71 5.42 4.65 3.87 299-43-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90164-ND 10.28 7.13 5.76 4.94 4.12 299-43-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90165-ND 12.24 8.49 6.86 5.88 4.90 299-43-324-11-001000 
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) bea 4 bool ; 
MILL-MAX Dual-In-Line Sockets — Open Frame (screw Machined) 


Solder Tail Wire Wrap = Low Profile 
071 071 
(18) JK B —+| (18) 4 
155 | .095 ip 
; (3.94) + (2.41) Teens 
0 0| [ooo o95 tt B 
| Bese Ua teclles 
alloc Pie 
L-N* 100 I 
(2.54) “Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially designed 
Most popular line of standard low profile I1C-Sockets. Open frame design Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special short contact 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning to withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail diameter .030" 
and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard (.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B (¢ Part No. 110 100 500 | PartNo. Pins A B (c Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
Solder Tail (Gold) 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78)| ED90058-ND 2.04 142 145 98 | 110-44-632-41-001000 
Sleeve (Pin) - 200" Sn/Pb; Contact (Clip) - 304" Au 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90059-ND 255 1.77 1.43 1.23 | 110-44-640-41-001000 
8 04 (10.16)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)] ED3308-ND 5.45 37 31 1 110-93-308-41-001000 : a (60.96) | 0.6 (15.24) |0.7(17.78)| ED90060-ND 3.06 2.13 1.72 1.47 | 110-44-648-41-001000 
14 |0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) €03314-ND 113 79 «6455 | 110-99-314-41-001000 .2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90061-ND 4.08 2.83 2.29 1.96 | 110-44-964-41-001000 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3316-ND 1.29 90 73 62 | 110-93-316-41-001000 : = 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3318-ND 145 1.01 .82 70 | 110-93-318-41-001000 Sleeve (Pin) - 200p" Sn/Pb; Contact (Clip) - 304" Au 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED3320-ND 1.61 112 91.78 | 110-93-320-41-001000 8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ) £D4308-ND 1.94 1.35 1.09 94 | 123-93-308-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3324-ND 194 1.35 1.09 93 | 110-93-324-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED4314-ND 3.39 2.36 1.91 1.63 | 123-93-314-41-001000 
28 | 1.4 (35.56)) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED3328-ND 2.26 157 1.27 1.09 | 110-93-328-41-001000 16 | 0.8 (20.30)} 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED4316-ND 3.88 2.69 218 1.87 | 123-93-316-41-001000 
22 | 4.4 (27.94)| 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)] ED3422-ND 1.77 1.23 1.00 86 | 110-93-422-41-001000 i rr en eer RA HGAe en ae ve an SoM AeA on Aniao 
24 | 4.2 (30.48)| 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3424-ND 1.94 1.35 1.09.93 | 110-93-424-41-001000 0 (25.40)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) : ae ee TES -93-320-41- 
24 [4.2 (30-48) | 0.6 (15.24) [0.7 (1778)  ED3624-ND 194 135 109 93 | 110-93-604-41-001000 24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)| ED4324-ND 6.03 4.19 3.38 290 | 123-93-324-41-001000 
38 | 14 (35.56) 0.6 (15:24) 0.7 (17.78) | ED3628-ND 226-157 1.27 109 |110-93-628-41-001000 28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED4328-ND 6.97 4.84 3.91 3.35 | 123-93-328-41-001000 
32 {1.6 (4064)| 0.6 (15.24) |07 (17,78)| ED3632-ND 258 179 145 1.24 |110-99-692-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED4424-ND 6.03. 4.19 3.38 2.90 | 123-93-424-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4624-ND 6.03 4.19 3.38 2.90 | 123-93-624-41-001000 
40 | 2.0 (50.80)| 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3640-ND 3.28 2.24 1.81 1.55 | 110-93-640-41-001000 28 | 44 (35.56) | 0.6 (15.24) {0.7 (17.78) | ED4628-ND 697 484 391 3.35 | 123-93-628-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ED3648-ND = 3.87 2.69 2.17 1.86 | 110-93-648-41-001000 32 | 1.6 (40.64)] 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4632-ND 7.89 5.48 4.43 3.79 | 123-93-632-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)/ ED3950-ND 4.03 2.80 2.26 1.94 | 110-93-950-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ED4640-ND 8.92 6.19 5.00 4.29 | 123-93-640-41-001000 
84 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40) | ED3964-ND__ 5.16 3.58 2.89 2.48 | 110-93-964-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ED4648-ND 11.15 7.74 6.25 5.36 | 123-93-648-41-001000 
Sleeve (Pin) - 200y" Sn; Contact (Clip) - 304" Au — RoHS Compliant 50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4950-ND 11.60 8.05 6.50 5.57 | 123-93-950-41-001000 
8 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)| ED90032-ND 66 46 37  .32 | 110-43-308-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4964-ND 14.72 10.21 8.25 7.07 | 123-93-964-41-001000 
14 | 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90033-ND 1.16 81 65 = 56 | 110-43-314-41-001000 Sleeve (Pin) — 200y1" Sn; Contact (Clip) - 30" Au — RoHS Compliant 
16 | 0.8 (20.30)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90034-ND = 1.32 92.74.64 _| 110-43-316-41-001000 8 | 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) [0.4(10.16)] ED90166-ND 248 1.72 1.39 1.19 ] 123-43-308-41-001000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) ) 0.4 (10.16)} ED90035-ND 1.49 1.03 84.72 | 110-43-318-41-001000 14. | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) ]0.4 (10.16)} ED90167-ND 4.00 2.78 2.24 1.92 | 123-43-314-41-001000 
20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90036-ND 1.65 1.15 93 _.80_| 110-43-320-41-001000 16 | 0.8 (20.30)| 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED90168-ND 4.51 3.13 253 2417 | 123-43-316-41-001000 
24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) [0.4(10.16)| ED90037-ND 1.98 1.38 141 .96 | 110-43-324-41-001000 18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED90169-ND 5.02 3.48 281 2.41 | 123-43-318-41-001000 
28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90038-ND 231 161 1.30 1.11 | 110-43-328-41-001000 20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90170-ND 5.32 3.69 2.98 2.56 | 123-43-320-41-001000 
22 | 1.1 (27.94)| 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90039-ND 1.82 1.26 1.02 .88 | 110-43-422-41-001000 24 | 4.2 (30.48)| 0.3(7.62) [0.4(10.16)| ED9OT71-ND 6.29 437 353 3.03 | 123-43-324-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90040-ND 1.98 1.38 1.11 96 | 110-43-424-41-001000 28 | 1.4 (35.56)) 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90172-ND 7.27 5.04 4.07 3.49 | 123-43-328-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90041-ND_ 1.981.381.1196 _| 110-43-624-41-001000 22° | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90173-ND 5.81 4.03 3.26 2.79 | 123-43-422-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90042-ND 2.31 1.61 1.30 1.11 | 110-43-628-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90174-ND = 6.29 4.37 3.53 3.03 | 123-43-424-41-001000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90043-ND 2.64 1.83 1.48 1.27 | 110-43-632-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90175-ND 6.29 4.37 3.53 3.03 | 123-43-624-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90044-ND 3.30 2.29 1.85 1.59 | 110-43-640-41-001000 28 | 1.4 (3.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90176-ND = 7.27 5.04 4.07 3.49 | 123-43-628-41-001000 
48. | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90045-ND 3.96 2.75 2.22 1.91 | 110-43-648-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78)| ED90177-ND 8.24 5.72 4.62 3.96 | 123-43-632-41-001000 
50. | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90046-ND 4.13 2.86 2.31 1.98 | 110-43-950-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED9O178-ND) 9.78 6.79 5.48 4.70 | 123-43-640-41-001000 
64 | 3.2 (61.28)| 0.9 (22.86) | 1.0 (2540)| ED90047-ND 528 367 296 254 | 110-43-964-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90179-ND 11.65 8.08 6.53 5.60 | 123-43-648-41-001000 
Sleeve (Pin) - 10y" Au; Contact (Clip) - 30y" Au 64 [32 81.28)| 09 (2286)|1.0(2540)| EDGOIBT-ND 15.38 1067 8.62799 | 123-42-964-4-001000 
8 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)| EDS6083-ND 90 63 51 44 | 110-13-308-41-001000 2 (61.28) | 0.9 ( rea ADH" Auj wonbens ae Sa 
44 | 0.7 (17.78)| 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED56143-ND 158 1.10 89 76 | 110-13-314-41-001000 ‘ 
46 |08 (2030)| 03(762) \0.4(10.16)| EDS6163-ND 1.80 125 1.01 87 | 110-19-316-41-001000 8 [04 (10.16)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED57083-ND 252 175 1.42 1.22 | 123-13-308-41-001000 
44 | 0.7 (17.78) | 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED57143-ND 4.41 3.06 2.47 2.12 | 123-13-314-41-001000 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED56183-ND 2.03 1.41 114 98 | 110-13-318-41-001000 16 [0.8 (20.30)| 03 (762) [04 (10-16)| EDS7163-ND 504 350 283 242 | 123-13-316-41-001000 
20 _| 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| EDS6203-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 110-13-320-41-001000 20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED57203-ND 6.50 4.51 3.64 3.12 | 123-13-320-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| EDS6243-ND = 2.70 1.88 1.52 1.30 | 110-13-324-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED57243-ND 7.71 5.35 4.32 3.71 | 123-13-324-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) ) 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED56283-ND = 3.15 2.19 1.77 1.52 | 110-13-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED57246-ND 7.71 5.35 4.32 3.71 | 123-13-624-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED56246-ND =» 2.70 1.88 1.52 1.30 | 110-13-624-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED57286-ND 8.92 6.19 5.00 4.29 | 123-13-628-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56286-ND = 3.15 2.19 1.77 1.52 | 110-13-628-41-001000 40. | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED57406-ND 12.04 8.35 6.75 5.78 | 123-13-640-41-001000 
32_| 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56326-ND 3.60 2.50 2.02 1.73 | 110-13-632-41-001000 Low Profile 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56406-ND 450 312 252 2.46 | 110-13-640-41-001000 ‘Sleeve (Pin) - 200p" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30" Au 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| EDS6646-ND 7.20 5.00 4.04 3.46 | 110-13-964-41-001000 5 JOA (iO.t6y] 03 (7.62) [0.4 (10.16)] EDS308-ND Tod 7359 BT 115-55-308-41-00I000 
14 0.7 (17.78)| 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED5314-ND 1.75 122 99 85 | 115-93-314-41-003000 
Sleeve (Pin) - 200p" Sn/Pb; Contact (Clip) - 200p" Sn/Pb 16 | 0.8 (20.30)| 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED5316-ND 2.00 1.39 113 97 | 115-93-316-41-003000 
8 | 0.4(10.16)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)] ED3108-ND 48 34.27 ~—«.24 ‘| 110-99-308-41-001000 18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) |0.4(10.16)| ED5318-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 115-93-318-41-003000 
44 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3114-ND 84 59 48 41 | 110-99-314-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED5320-ND_—-2.42_'1.68 1.36 _1.16 | 115-93-320-41-003000 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| £D3116-ND 96 67 54 47 | 110-99-316-41-001000 24 [4.2 (30.48) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED5324-ND 3.01 2.09 1.69 1.45 |115-93-324-41-003000 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)} ED3118-ND 1.08 75 .61 52 | 110-99-318-41-001000 28 | 1.4 (35.56) ) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED5328-ND 3.38 2.35 1.90 1.63 | 115-93-328-41-003000 
20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED3120-ND 1.20 84 68 58 | 110-99-320-41-001000 22° | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) | £D5422-ND 2.77 1.92 1.55 1.33 | 115-93-422-41-003000 
24 | 4.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED3124-ND 144° 1.00 81 70 | 110-99-324-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) | £D5424-ND 3.01 2.09 1.69 1.45 | 115-93-424-41-003000 
28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)| ED3128-ND 468 417 95 81 | 110-99-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5624-ND 2.90 2.01 1.63 1.40 | 115-93-624-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3524-ND 144 100 81 70 | 110-99-424-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) 0.7 (17.78)| ED5628-ND 3.38 2.35 1.90 1.63 | 115-93-628-41-003000 
24 | 4.2(30.48)| 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)] ED3724-ND 1.44 1.00 81.70 | 110-99-624-41-001000 in 7 nel oe ee Sn hee auc a Lee Hea cnataoay 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED3728-ND 1.68 117.95 81 | 110-99-628-41-001000 ayaa Cae Ue H : : Bh oe peeresue ls 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3732-ND 1.92 1.34 1.08 93 | 110-99-632-41-001000 48_| 24 (60,96) | 0.6 (15.24) [0.7 (17.78) HEDSGIGNDE| __6.91 _4.10 _3.81_2.84 | 115-93°648-41-003000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED3740-ND 2.40 1.67 1.35 1.16 | 110-99-640-41-001000 Sleeve (Pin) - 200" Sn; Contact (Clip) - 304" Au — RoHS Compliant 
48. | 2.4 (60.96)| 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ED3748-ND 2.88 2.00 1.62 1.39 | 110-99-648-41-001000 8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)) ED90208-ND = 1.20) 83.6758 | 115-43-308-41-003000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3764-ND 3.84 2.67 2.16 1.85 | 110-99-964-41-001000 ic eae eet Spite Eos AG a io a a Head ste acanaaoe 
Sleeve {Pin) - 200p" Sn; Contact (Clip) - 200" Sn — RoHS Compliant 18 ters ae ne ED9O211-ND 245 1.70 138 1.18 | 115-43-318-41-003000 
8 0.4 (10.16)} 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90048-ND = 5136.29.25 | 110-44-308-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90212-ND 2.62 1.82 1.47 1.26 | 115-43-320-41-003000 
14 | 0.7 (17.78)) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED90049-ND =» 89. 62,5043 | 110-44-314-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)| ED90213-ND 3.12 2.17 1.75 1.50 | 115-43-324-41-003000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16)) ED90050-ND =» 1.027158 -49_| 110-44-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90214-ND 3.62 252 2.03 1.74 | 115-43-328-41-003000 
18 | 0.9 (22.86)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED90051-ND 1.15 = 80 65-56 | 110-44-318-41-001000 22 | 4.4 (27.94)) 0.4 (10.16) |0.5(12.70)| ED90215-ND 2.87 1.99 1.61 1.38 | 115-43-422-41-003000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16)| ED90052-ND_ 1.28 89 72__—62_| 110-44-320-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90216-ND 312 247 1.75 1.50 | 115-43-424-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED90053-ND = 1.53 1.07 = 86.74 | 110-44-324-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90217-ND 3.12, 2.17 1.75 1.50 | 115-43-624-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90054-ND 1.79 1.24 1.00 86 | 110-44-328-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) [0.7 (17.78)| ED90218-ND 362 252 2.03 1.74 | 115-43-628-41-003000 
24 | 1.2 (30.48)| 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90055-ND 1.53 1.07 .86 74 | 110-44-424-41-001000 32. | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90219-ND 4.12 2.86 2.31 1.98 | 115-43-632-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) |0.7(17.78)| ED90056-ND 1.53 1.07 86 .74 | 110-44-624-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90220-ND 5.12 3.56 2.87 2.46 | 115-43-640-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90057-ND ‘1.79 1.24 1.00 _.86 | 110-44-628-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90221-ND 6.13 4.25 3.44 2.95 | 115-43-648-41-003000 
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MiILL-TAAK IC Sockets 


With Integral Decoupling Capacitor 


Machine Screw Contact 


Special Features/Applications: 

To eliminate noise at the source before it can reach the chip 
¢ Advantages for uses such as high speed logic and memory 
applications ¢ To eliminate long leads as potential sources 
of noise because capacitor leads are connected directly to the 
ground and voltage pin of the socket 

Technical Data: * Insulator body material: glass filled polyester 
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Shrink Dip Sockets — 
Solder Tail - Open Frame 


* High density Dual-in-Line Sockets for devices featuring .070” (1.78mm) lead spacing 
 Four-finger beryllium copper contacts meet high vibration and shock requirements 
Insertion Characteristics: 4-finger standard 


Plating: Sleeve (Pin) — 


200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) — 


145 (3'68) | 


30y” Au 


.083 
(2.11) 


UL94V-0 © Pin: screw machined Socket with integral glass 
encapsulated ceramic capacitor 0.1pF, 50VDC 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins A B C Part No. 1 10 100 | Part No. 
Tin Plated, Solder Tab 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) [04 (10.16) ] ED2101-ND 3.09 2681 216.51 |110-93-314-41-801000 No.of Dimensions - Inch (mm) Digi-K Prici MLM 
16 | 08 (20.32) | 03 (7.62) | 0.4(10.16) | ED2102-ND 3.26 2829 228.48 |110-93-316-41-801000 eae Dae a irae asi 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) | 04 (10.16) | ED2103-ND 3.88 33.64 271.74 |110-93-318-41-801000 A B c : E 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 04 (10.16) | ED2104-ND 3.57 3094 249.90 |110-93-320-41-801000 16 [0.572 (14.53)| 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) [ED22163-ND 3.18 22.05 178.08 763.20 |117-93-316-41-005000 
24 | 1.2 (30.48) | _0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED2106-ND 4.10 35.57 287.28 | 110-93-324-41-801000 28 10.992 (25.20)| 0.4 (10.16)]0.49 (12.45) |ED22284-ND 5.04 34.92 282.03 1208.70 |117-93-428-41-005000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2105-ND 4.72 40.92 330.54 |110-93-624-41-801000 30 1.062 (26.97)| 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) |ED22304-ND 5.36 37.18 300.30 1287.00 |117-93-430-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17-78) EDA $70 40.69 328.65 |110-23-628-41-801000 48_|1.692 (42.98)] 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22484-ND 7.98 55.35 447.09 1916.10 | 117-93-448-41-005000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2108-ND 7.52 65.18 526.47 |110-99-640-41-801000 692 (42.98) 0.4 (10.16) |0.49 (12. : : s : 
Tin Plated, Solder Tab — RoHS Compliant 20 |0.712 (18.08)] 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22206-ND 3.73 25.84 208.74 894.60 |117-93-620-41-005000 
14] 07 47-78) | 03 (762) [04 (10-16) | ED90182-ND 324 28.08 296.80 1110-43-814-41-801000 28 |0.992 (25.20)] 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22286-ND 5.04 34.92 282.03 1208.70 |117-93-628-41-005000 
16 | 08 (20.32) | 03 (7.62) | 0.4(10.16) | ED90183-ND 4.21 3648 294.63 |110-43-316-41-801000 40 |1.412 (35.86)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22406-ND 6.73 46.64 376.74 1614.60 |117-93-640-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |04 (10.16) | ED90184-ND 4.54 3934 317.73 |110-43-318-41-801000 42. |1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22426-ND 7.04 48.83 394.38 1690.20 |117-93-642-41-005000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90185-ND 4.10 35.52 286.86 | 110-43-320-41-801000 48. |1.692 (42.98) 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22486-ND 7.98 55.35 447.09 1916.10 |117-93-648-41-005000 
a 2 ‘a0.} 06 aon ae ar Epo eee a8 oo ae Pe ee ner 52 |1.832 (46.53)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22526-ND 8.61 59.72 482.37 2067.30 |117-93-652-41-005000 
oa | 1413556) |06 (1524) |07 (1778) | ED9018B-ND 527 4568 368.97 |110-43-628-41-801000 56. |1.972 (50.09)] 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22566-ND 9.24 64.06 517.44 2217.60 |117-93-656-41-005000 
40 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90189-ND 7.86 68.09 549.99 |110-43-640-41-801000 64 | 2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22646-ND 10.50 72.80 588.00 2520.00 | 117-93-664-41-005000 
Gold Plated, Solder Tab 68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22686-ND 11.12 77.12 622.86 2669.40 |117-93-668-41-005000 
14 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED2109-ND 3.60 31.23 252.21 ]110-13-314-41-801000 64 | 2.252 (57.20) |0.75 (19.05)| 0.84 (21.34) |ED22647-ND 10.05 69.68 562.80 2412.00 | 117-93-764-41-005000 
| EE | S308 bs MD Se, le aes sa omni 
20 | 10 (2540) | 03(7.62) |04 (10-16) | ED2112ND 427 37:02 299104 |110-13-320-41-801000 16 [0.572 (14.53)| 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) [ED90222-ND 3.32 22.98 185.64 795.60 |117-43-316-41-005000 
24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) | ED2114-ND 5.31 45.99 371.49 |110-13-324-41-801000 28 [0.992 (25.20) 0.4 (10.16) /0.49 (12.45) /ED90223-ND 5.27 36.50 294.84 1263.60 |117-43-428-41-005000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2113-ND 5.57 48.23 389.55 |110-13-624-41-801000 30 |1.062 (26.97) 0.4 (10.16) 0.49 (12.45) |ED90224-ND 5.61 38.87 313.95 1345.50 |117-43-430-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2115-ND 6.04 52.31 422.52 |110-13-628-41-801000 48. |1.692 (42.98)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED90225-ND 8.36 57.95 468.09 2006.10 |117-43-448-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2116-ND__8.87 _76.86__ 620.76 |110-13-640-41-801000 20 0.712 (18.08)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90226-ND 3.89 26.96 217.77 933.30 |117-43-620-41-005000 
3-Level Tin Plated Wire-Wrap 28 |0.992 (25.20)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90227-ND 5.27 36.50 294.84 1263.60 |117-43-628-41-005000 
14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ) ED2117-ND 5.06 43.89 354.48 | 123-93-314-41-801000 40 1.412 (35.86)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53)|ED90228-ND 7.04 48.80 394.17 1689.30 |117-43-640-41-005000 
16 | 0.8420.82) | 0.347.62) | 04 (10.16) PREMADE 5:55 48.13 388,71 | 128-9-316-41-801000 42. {1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) /ED90229-ND 7.37 51.09 412.65 1768.50 |117-43-642-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) ED2119-ND 5.98 51.82 418.53 |123-93-318-41-801000 482 (37.64) 0.6 (15.24) 0.69 (17.53) : : : ; 
20 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | £D2120-ND 6.23 53.98 435.96 | 123-93-320-41-801000 48 |1.692 (42.98)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90230-ND 8.36 57.95 468.09 2006.10 | 117-43-648-41-005000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) ae ED2121-ND 7.15 61.93 500.22 |123-93-624-41-801000 52 [1.832 (46.53)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90231-ND 9.02 62.50 504.84 2163.60 |117-43-652-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2122-ND 8.42 73.01 589.68 | 123-93-628-41-801000 56. |1.972 (50.09) 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53)|ED90232-ND 9.68 67.08 541.80 2322.00 |117-43-656-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2123-ND__10.44 _90.51 _731.01 |123-93-640-41-801000 64 2.252 (57.20)] 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90233-ND 11.00 76.23 615.72 2638.80 |117-43-664-41-005000 
3-Level Tin Plated Wire-Wrap — RoHS Compliant 68 |2.392 (60.76)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90235-ND 11.66 80.81 652.68 2797.20 | 117-43-668-41-005000 
i‘ oF lena o8 Ce uM Hole 00 Ne 238 238 aes eed 2.252 (57.20)|0.75 (19.05)| 0.84 (21.34) ED90234-ND 11.00 76.23 615.72 2638.80 |117-43-764-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) | 04 (10.16) | ED90192-ND 635 55.02 444.36 |123-43-318-41-801000 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 04 (10.16) | ED90193-ND 6.62 57.41 463.68 |123-43-320-41-801000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90194-ND 7.62 66.04 533.40 |123-43-624-41-801000 -In-l i = 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90195-ND 898 77.82 628.53 |123-43-628-41-801000 Dual-In-Line Sockets 
2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90196-ND 11.20 97.08 784.14 |123-43-640-41-801000 


Dual-In-Line Sockets — 


Low Profile Open Frame 


* Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB.  Hi-Rel, 4-finger #30 clip 


Plating: Sleeve (Pin) 


— 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200y” Sn), Contact (Clip) 


0 .015-.025 (. 
50.10-.018 (. 


—30u” Au 


38-.64) 
25-.46) 


108 (2.74) 


t 
4,122 (3.10) 


Y 055..079 
4 a Ee 


9.030 |") 
(0.76) 


108 
(2.74) 


Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


«Closed frame insulator is vision system compatible * High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and 
vapor phase soldering 


Plating: Sleeve (Pin) 


— 200” Sn/Pb; Contact (Clip) 


— 200p” Sn/Pb 


(RoHS Compliant: 200” Sn Sleeve and Contact) 


100 (2.54) 


© .015-.025 (0.38-0.64) 
(096 7 -010-.018 (0.25-0.46) 


0.059 (1°50) 0.038 (0.97)(0-20) 


Dimensions — 


Inch (mm) 


A B 


Digi-Key 
C Part No. 1 


Pricing 


10-100 


500 1,000 


Mill-Max 
Part No. 


Vacuum Pads Top Surface Only 


0.4 (10.16) 
0.4 (10.16) 
0.4 (10.16) 

0.4 (10.16) 

0.4 (10.16) 


£D2128-ND 
£D2129-ND 
£D2130-ND 
£D2131-ND 
ED2132-ND 


75 
1.31 
1.50 
1.69 
2.16 


6.50 
11.39 
13.00 
14.64 
18.72 


52.50 
91.98 
105.00 
118.23 
151.20 


225.00 
394.20 
450.00 
506.70 
648.00 


375.00 
657.00 
750.00 
844.50 
1080.00 


214-99-308-01-670800 
214-99-314-01-670800 
214-99-316-01-670800 
214-99-318-01-670800 
214-99-320-01-670800 


Vacuum Pad Top Surface Only — RoHS Compliant 


0.4 (10.16 
0.7 (17.78 
0.8 (20.32 
0.9 (22.86 
1.0 (25.40 


So. es 
ry 
aS NS 
a 
& 


0.4 (10.16) 
0.4 (10.16) 
0.4 (10.16) 
0.4 (10.16) 
0.4 (10.16) 


£D90236-ND 
£D90237-ND 
£D90238-ND 
ED90239-ND 2.13 
ED90240-ND 2.25 


115 
1.74 
1.93 


9.96 
15.05 
16.74 
18.46 
19.47 


80.43 
121.59 
135.24 
149.10 
157.29 


344.70 
521.10 
579.60 
639.00 
674.10 


574.50 
868.50 
966.00 
1065.00 
1123.50 


214-44-308-01-670800 
214-44-314-01-670800 
214-44-316-01-670800 
214-44-318-01-670800 
214-44-320-01-670800 


Vacuum Pads Top and Bottom 


1.2 (30.48) 
1.4 (35.56) 
1.6 (40.64) 
2.0 (50.80) 


0.6 (15.24 
0.6 (15.24 
0.6 (15.24 
0.6 (15.24 


) 
) 
) 
) 


0.7 (17.78) 
0.7 (17.78) 
0.7 (17.78) 
0.7 (17.78) 


£D2133-ND 
ED2134-ND 
ED2135-ND 
ED2136-ND 


216 18.72 
252 21.84 
2.88 24.96 
3.45 29.90 


151.20 
176.40 
201.60 
241.50 


648.00 
756.00 
864.00 
1035.00 


1080.00 
1260.00 
1440.00 
1725.00 


214-99-624-01-670800 
214-99-628-01-670800 
214-99-632-01-670800 
214-99-640-01-670800 


Vacuum Pads Top and Bottom — RoHS Compliant 


No.of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins A B Cc Part No. 1 10 100 500 Part No. 

8 |0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58083-ND 86 7.32 59.85 220.78 | 115-93-308-41-001000 
14 |0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) }0.4 (10.16) | ED58143-ND 1.45 12.27 100.35 370.18 | 115-93-314-41-001000 
16 |0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58163-ND 1.65 14.00 114.53 422.47 | 115-93-316-41-001000 
18 |0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58183-ND 1.87 15.79 129.15 476.42 | 115-93-318-41-001000 
20 |1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58203-ND 2.00 16.91 138.38 510.45 | 115-93-320-41-001000 
24 |1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58243-ND 250 21.12 172.80 637.44 | 115-93-324-41-001000 
28 _|1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.80 23.68 193.73 714.63 | 115-93-328-41-001000 
24 |1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED58246-ND 250 21.12 172.80 637.44 | 115-93-624-41-001000 
28 |1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED58286-ND 2.80 23.68 193.73 714.63 | 115-93-628-41-001000 
32 |1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED58326-ND 3.29 27.86 227.93 840.79 | 115-93-632-41-001000 
40 {2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED58406-ND 4.00 33.83 276.75 1020.90 | 115-93-640-41-001000 

RoHS Compliant 

8 |0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90197-ND  .99 842 68.85 253.98 | 115-43-308-41-001000 
14 |0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90198-ND 1.60 13.56 110.93 409.19 | 115-43-314-41-001000 
16 |0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90199-ND 1.82 15.40 126.00 464.80 | 115-43-316-41-001000 
18 |0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90200-ND 2.03 17.22 140.85 519.58 | 115-43-318-41-001000 
20 |1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90201-ND 217 1840 150.53 555.27 | 115-43-320-41-001000 
24 |1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90202-ND 259 21.92 179.33 661.51 | 115-43-324-41-001000 
28 |1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90203-ND 3.01 25.44 208.13 767.75 _| 115-43-328-41-001000 
24 |1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90204-ND 259 21.92 179.33 661.51 | 115-43-624-41-001000 

1.4 (35: .6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90205-ND 3.01 25.44 208.13 767.75 | 115-43-628-41-001000 
1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90206-ND 3.42 28.96 236.93 873.99 | 115-43-632-41-001000 
2.0 (50. 6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90207-ND 4.25 36.00 294.53 1086.47 | 115-43-640-41-001000 


1.2 (30.48) 
1.4 (35.56) 
1.6 (40.64 
2.0 (50.80) 


0.6 (15.24 
0.6 (15.24 
0.6 (15.24 
0.6 (15.24 


) 
) 
) 
) 


0.7 (17.78) 
0.7 (17.78) 
0.7 (17.78) 
0.7 (17.78) 


£D90241-ND 
£D90242-ND 
£D90243-ND 
£D90244-ND 


2.63 22.75 
3.00 26.03 
3.38 29.28 
3.98 34.45 


183.75 
210.21 
236.46 
278.25 


787.50 1312.50 
900.90 1501.50 
1013.40 1689.00 
1192.50 1987.50 


214-44-624-01-670800 
214-44-628-01-670800 
214-44-632-01-670800 
214-44-640-01-670800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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MILLA In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1 
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Series 


Inch (mm) 


304..770 175 (4.45) 
304..780 250 (6.35) 


.062 (1.57) 
or .125 (3.18) 
Max. 


A75 
(4.45) 


as 


— 0.025 (0.64) 


Je78) 


0.030 [ 
(76) Fe 


0.045 & 
(1.14) 


2.035 _| 
(89) 


191 
2.79) 


110 (2.79) 
TP 


PEL 


4.018 


[7100 (2.54) 


.276 (7.0) 


L 
+{ | 1.040 (1.02) 


or (46) 


© .025-.037 (.64-.94) 


200 (5.08) * 5.025 (.64) 
200 (5.08) @.025 (.635) 
t~.100 (2.54) @.072 (1.83) 
= 
110 (2.79) | 
No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip | Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 |Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED7864-ND 6.22 5.27 4.31 315-93-164-41-001000 
2 |Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30y” Au ED7964-ND 6.51 5.52 4.51 315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30p” Au ED1064-ND 5.25 4.55 3.68 311-93-164-41-001000 
4 |Single Row, Series 316...01 H=.594 (15.09) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED1164-ND 12.41 10.76 8.69 316-93-164-41-001000 
4 |Single Row, Series 316...03 H=.315 (8.00) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED1264-ND 10.09 8.75 7.07 316-93-164-41-003000 
4 |Single Row, Series 316...06 H=.236 (5.99) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED1364-ND 9.38 8.13 6.57 316-93-164-41-006000 
4 |Single Row, Series 316...07 402 (10.21) 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30p” Au ED1464-ND 10.87 9.43 7.62 316-93-164-41-007000 
4 |Single Row, Series 316...08 H=.472 (11.99) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED15064-ND 11.45 9.93 8.02 316-93-164-41-008000 
5 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30p” Au ED1450-ND 9.44 8.18 6.61 801-93-050-20-001000 
6 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED14100-ND 21.24 18.41 14.87 803-93-100-20-001000 
7 |Single Row, .220” Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30p” Au ED23064-ND 8.28 7.18 5.80 310-93-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED22064-ND 9.88 8.57 6.92 399-93-164-10-003000 
9 | Single Row, Low Profile .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30y” Au ED2764-ND 8.47 7.34 5.93 801-93-064-10-002000 
Solder Tail Socket — RoHS Compliant 
1 |Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90245-ND 6.57 5.56 4.55 315-43-164-41-001000 
2  |Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90246-ND 6.86 5.81 4.75 315-43-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90247-ND 5.52 4.79 3.87 311-43-164-41-001000 
4 |Single Row, Series 316...01 H=.594 (15.09) 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90248-ND 13.13 11.39 9.20 316-43-164-41-001000 
4 _|Single Row, Series 316...03 315 (8.00) 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90249-ND 10.67 9.25 TAT 316-43-164-41-003000 
4  |Single Row, Series 316...06 H=.236 (5.99) 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90250-ND 9.94 8.62 6.96 316-43-164-41-006000 
4 |Single Row, Series 316...07 H=.402 (10.21) 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90251-ND 11.50 9.97 8.05 316-43-164-41-007000 
4 |Single Row, Series 316...08 472 (11.99) 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90252-ND 12.12 10.51 8.49 316-43-164-41-008000 
5 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30p” Au ED90253-ND 9.89 8.58 6.93 801-43-050-20-001000 
6 __| Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200” Sn 30y” Au ED90254-ND 22.42 19.44 15.70 803-43-100-20-001000 
7 |Single Row, .220” Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90255-ND 8.80 7.63 6.16 310-43-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90256-ND 10.46 9.07 7.33 399-43-164-10-003000 
9 | Single Row, Low Profile .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90257-ND 8.78 7.61 6.15 801-43-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 |Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4 (162.56) 10y” Au 30p” Au ED8064-ND® 10.27 8.70 7.12 304-13-164-41-770000 
10 |Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4 (162.56) 10y” Au 30y” Au ED8164-ND® W141 9.40 7.69 304-13-164-41-780000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L: 4 (2.64) 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2864-ND 12.05 10.45 8.44 800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail 143 (3.63) 64 6.4 (162.56) 10y” Au _ ED2964-ND 11.68 10.13 8.18 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 04 (2.64) 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED15050-ND 11.25 9.76 7.88 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.104 (2.64) 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30p” Au ED90258-ND® TT 10.15 8.20 801-43-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED1650-ND 11.28 9.78 7.90 801-93-050-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30y” Au ED90259-ND® 11.72 10.16 8.21 801-43-050-62-001000 
13 |Double Row Header Compliant Tail L=.104 (2.64) | 2 x 32 3.2 (81.28) 10y” Au = ED3064-ND 12.05 10.45 8.44 802-10-064-61-001000 
13 |Double Row Header Compliant Tail L=.143 (3.63) | 2 x 32 3.2 (81.28) 10y” Au _ ED3164-ND 11.68 10.13 8.18 802-10-064-62-001000 
14 |Double Row Socket Compliant Tail L=.104 (2.64) | 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED15100-ND 20.97 18.18 14.68 803-93-100-61-001000 
14 |Double Row Socket Compliant Tail L=.104 (2.64) | 2x 50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30p” Au ED90260-ND® 21.82 18.91 15.28 803-43-100-61-001000 
14 |Double Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) | 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED16100-ND 21.03 18.23 14.72 803-93-100-62-001000 
14 |Double Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) | 2x 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30p” Au ED90261-ND® 21.85 18.94 15.30 803-43-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 

15 |Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7764-ND 9.47 8.02 6.56 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 10 (5.33) 64 6.4 (162.56) 10y” Au = ED16064-ND 9.67 8.39 6.78 342-10-164-00-591000 
16 _| Single Row, .018/.018 Pin L=.335 (8.51) 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED17064-ND 11.06 9.59 7.75 342-10-164-00-592000 


@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MILLTAAX In-Line Sockets and Headers — Solder Tail and Solderless (cont.) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 

Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip | Part No. i 10 100 Part No. 

16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.585 (14.86) 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED18064-ND 16.52 14.32 11.57 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.835 (21.21) 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED19064-ND 22.90 19.85 16.03 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350...06 Straight 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2064-ND 7.97 6.91 5.58 350-10-164-00-006000 
18 | Single Row, Series 399, 90° Right Angle 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2164-ND 9.21 7.99 6.45 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189 (4.80) Surface Mount Header 64 6.4 (162.56) 10” Au — ED24064-ND® 10.77 9.34 7.54 350-10-164-00-106000 
20 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2564-ND 9.50 8.24 6.66 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED2664-ND® 12.80 11.10 8.97 802-10-064-20-001000 

Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED9464-ND® 9.15 7.75 6.34 802-10-064-10-001000 
23 | Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED9564-ND 8.73 7.39 6.05 802-10-064-10-002000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30y” Au ED9672-ND 11.35 9.61 7.86 803-93-072-10-001000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30p” Au ED90262-ND® 11.87 10.05 8.22 803-43-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30y” Au ED9772-ND 10.31 8.73 7.14 803-93-072-10-002000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30p” Au ED90263-ND® 10.69 9.05 7.40 803-43-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 | Single Row, .132 (3.35) SMT Header 50 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED1050-ND® 12.48 10.82 8.74 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087 (2.21) Profile Pin Header 50 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED8250-ND® 7.38 6.25 5.11 850-10-050-10-001000 
28 | Double Row, .132 (3.35) SMT Header 2x50| 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED10100-ND® 15.70 13.61 10.99 852-10-100-30-001000 
29 | Double Row, .075 (1.91) Profile Pin Header 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED83100-ND@ 13.72 11.62 9.50 852-10-100-10-001000 
30_| Single Row, .207 (5.26) SMT Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30p” Au ED1150-ND 12.74 11.05 8.92 851-93-050-30-001000 
30 | Single Row, .207 (5.26) SMT Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30y” Au ED90264-ND@ 13.58 11.78 9.51 851-43-050-30-001000 
31 | Single Row, .161 (4.09) Profile Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30p” Au ED8450-ND 10.29 8.71 7.13 851-93-050-10-001000 
31 | Single Row, .161 (4.09) Profile Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30p” Au ED90265-ND@ 10.86 9.19 7.52 851-43-050-10-001000 
32 | Double Row, .207 (5.26) SMT Socket 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30p” Au ED11100-ND 20.72 17.97 14.51 853-93-100-30-001000 
32_| Double Row, .207 (5.26) SMT Socket 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30y” Au ED90266-ND@ 22.00 19.07 15.40 853-43-100-30-001000 
33 | Double Row, .161 (4.09) Profile Socket 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30p” Au ED85100-ND 19.17 16.22 13.28 853-93-100-10-001000 
33 | Double Row, .161 (4.09) Profile Socket 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30y” Au ED90267-ND@ 20.22 17.11 14.00 853-43-100-10-001000 
Interconnect Header, .070” (1.78mm) Grid — RoHS Compliant 
34 | Single Row, Solder Tail 21 1.47 (37.34) 200” Sn/100u” Ni = ED90309-ND 3.37 2.92 2.36 862-40-021-00-180000 
Right Angle Interconnect Sockets, .100” (2.54mm) Grid — RoHS Compliant 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 2 0.2 (5.08) 200” Sn 30y” Au ED90300-ND 1.20 1.02 83 801-43-002-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 3 0.3 (7.62) 200” Sn 30p” Au ED90301-ND 1.57 1.34 1.09 801-43-003-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 4 0.4 (10.16) 200” Sn 30p” Au ED90302-ND 1.82 1.54 1.26 801-43-004-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 5 0.5 (12.70) 200” Sn 30p” Au ED90303-ND 217 1.84 1.51 801-43-005-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 6 0.6 (15.24) 200” Sn 30y” Au ED90304-ND 2.53 2.15 1.76 801-43-006-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 7 0.7 (17.78) 200” Sn 30p” Au ED90305-ND 2.86 2.42 1.98 801-43-007-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 8 0.8 (20.32) 200” Sn 30y” Au ED90306-ND 2.98 2.53 2.07 801-43-008-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 9 0.9 (22.86) 200” Sn 30p” Au ED90307-ND 3.31 2.80 2.29 801-43-009-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 10 1.0 (25.40) 200” Sn 30y” Au ED90308-ND 3.51 2.97 2.43 801-43-010-40-002000 
Right Angle Interconnects, .050” (1.27mm) Grid, Solder Tail 
36 | Single Row, Pin Header 50 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED8650-ND® 12.86 10.88 8.91 850-10-050-20-001000 
37 | Double Row, Pin Header 2x50} 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED87100-ND® 17.59 14.89 12.18 852-10-100-20-001000 
38 | Single Row, Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30p” Au ED8850-ND 13.21 11.18 9.15 851-93-050-20-001000 
38 | Single Row, Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30p” Au ED90278-ND® 14.03 11.88 9.72 851-43-050-20-001000 
39 | Double Row, Socket 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30y” Au ED89100-ND 23.11 19.56 16.00 853-93-100-20-001000 
39 |Double Row, Socket 2x50/ 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30y” Au ED90268-ND® 24.52 20.75 16.98 853-43-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 
40 |Single Row, .189 (4.80) SMT Header 50 3.94 (100.00) 10” Au = ED1250-ND® 10.61 9.20 743 830-10-050-30-001000 
41 | Single Row Pin Header 50 3.94 (100.00) 10” Au = ED9050-ND® 8.52 7.22 5.90 830-10-050-10-001000 
42 |Double Row, .189 (4.80) SMT Header 2x50 3.94 (100.00) 10” Au _— ED12100-ND® 19.76 17.13 13.83 832-10-100-30-001000 
43 | Double Row Pin Header 2x50 3.94 (100.00) 10” Au — ED91100-ND@ 15.85 13.42 10.98 832-10-100-10-001000 
44 |Single Row, .228 (5.79) SMT Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30y” Au ED1350-ND 9.00 7.80 6.30 831-93-050-30-001000 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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In-Line Sockets and Headers — Solder Tail and Solderless (cont.) 


Dimensions in Inches (mm) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. |Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip | Part No. 1 10 100 Part No. 
44 |Single Row, .228 (5.79) SMT Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn 30y” Au ED90269-ND@ 9.55 8.28 6.69 831-43-050-30-001000 
45 | Single Row Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30p” Au ED9250-ND 6.24 5.28 4.32 831-93-050-10-001000 
45 |Single Row Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn 30y” Au ED90270-ND@ 6.49 5.49 4.50 831-43-050-10-001000 
46 | Double Row, .228 (5.79) SMT Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30p” Au ED13100-ND 18.88 16.36 13.22 833-93-100-30-001000 
46 | Double Row, .228 (5.79) SMT Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn 30y” Au ED90271-ND® 20.12 17.44 14.09 833-43-100-30-001000 
47 |Double Row Socket 2x50 3.94 (100.00) 200y” Sn/Pb 30y” Au ED93100-ND 11.59 9.81 8.03 833-93-100-10-001000 
47 _|Double Row Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn 30y” Au ED90272-ND® 12.04 10.20 8.34 833-43-100-10-001000 
OFP® Pass Thru Sockets .100” (2.54mm) for .030” Round Pins and .025” Square Pins — RoHS Compliant 
48 |Single Row Socket 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90286-ND 16.58 14.37 11.61 834-43-064-10-001000 
49 | Double Row Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30y” Au ED90287-ND 18.64 16.16 13.05 835-43-072-10-001000 
@ RoHS Compliant 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Fig. Pins A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Shrink Dip Header .070” (1.78mm) — RoHS Compliant 

16 572 (14.53) -300 (7.62) -390 (9.91) ED90288-ND 2.75 23.82 192.36 162-40-316-00-180000 

28 -992 (25.20) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90289-ND 4.37 37.88 305.97 162-40-428-00-180000 

30 1.062 (26.97) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90290-ND 4.66 40.38 326.13 162-40-430-00-180000 

48 1.692 (42.98) -400 (10.16) -690 (17.53) ED90291-ND 6.95 60.24 486.57 162-40-448-00-180000 

20 -712 (18.08) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90292-ND 3.23 27.95 225.75 162-40-620-00-180000 

28 992 (25.20) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90293-ND 4.37 37.88 305.97 162-40-628-00-180000 
50 40 1.412 (35.86) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90294-ND 5.85 50.73 409.71 162-40-640-00-180000 

42 1.482 (37.64) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90311-ND 6.13 53.12 429.03 162-40-642-00-180000 

48 1.692 (42.98) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90295-ND 6.95 60.24 486.57 162-40-648-00-180000 

52 1.832 (46.53) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90296-ND 7.50 65.03 525.21 162-40-652-00-180000 

56 1.972 (50.09) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90297-ND 8.05 69.76 563.43 162-40-656-00-180000 

64 2.252 (57.20) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90298-ND 9.15 79.27 640.29 162-40-664-00-180000 

68 2.392 (60.76) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90299-ND 9.70 84.03 678.72 162-40-668-00-180000 


Universal Serial Bus Connectors 


USB Connectors Features: * USB receptacles for thru-hole and surface mount * Plug retention tabs * Kinked locating legs for secure PCB retention * Fully compatible with USB 1.0 specification * Passes 16MHz Signal Attentuation per 
ASTM-D-4566 Material Specifications: * Shell and Contact: Copper alloy * Shell Finish: Tin/lead over copper * Contact Finish: 30 selective gold, tin/lead tail * Housing: Glass filled thermoplastic rated UL 94V-0 Ratings: » Voltage: 30VAC (rms) 
© Current: 1A maximum per contact for 30°C temperature rise. Thru-hole housings rated at 130°C for wave soldering. SMT housing rated at 240°C for reflow soldering Electrical: * Contact Resistance: 30mW maximum « Insulation Resistance: 
1000m0 minimum * Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC at sea level * Capacitance: 2pF maximum 

Mini USB Connectors Features: * Mini USB receptacles for surface mount * 5-Pin (one ID Pin), 0.8mm pitch »* Reduced mounting space * Fully compatible with USB 2.0 specifications * Smaller and lighter than existing USB connectors for portable 
and handheld devices Material Specifications: * Shell and Contact: Copper alloy * Shell Finish: Tin over copper » Contact Finish: 30” selective gold, tin/copper tail * Housing: High temperature thermoplastic rated UL 94V-0 Ratings: * Voltage: 
30VAC (rms) * Current: 1A maximum per contact for 30°C temperature rise. All housing materials rated for “lead-free” soldering up to 260°C. Electrical: * Contact Resistance: 50mQ maximum « Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric 
Withstanding Voltage: 100VAC at sea level * Capacitance: 2pF maximum 


Dimensions in Inches (mm) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Mill-Max 

Fig. | Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 700 Part No. 
1 | Type A Receptacle, Single, Thru Hole £D90062-ND 1.34 1.13 93 69 58 lS = 896-43-004-90-000000 
2 | Type A Receptacle, Double, Thru Hole £D90063-ND 2.16 1.84 1.50 111 4 f— = 896-43-008-90-000000 
3 | Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90064-ND 1.34 1.13 93 69 58 = = 897-43-004-90-000000 
4 | Type A Receptacle, Single, SMT ED90065-ND 1.34 1.13 93 69 58 _ _— 896-43-004-00-000000 
5 | Mini USB Type A Receptacle, Single, SMT ED90342CT-NDt NEW! _ 1.52 1.14 _ 16 ED90342TR-ND NEW! 396.90 896-43-005-00-100001 
5 | Mini USB Type B Receptacle, Single, SMT ED90341CT-NDt NEW! = 1.35 1.01 = 68 ED90341TR-ND NEW! 352.80 897-43-005-00-100001 
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~ beat AN Lal 
MILL- MAX Modular Spring Loaded Contacts 


Features: * Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. * High temperature 
¢ Modular contacts for use on .100" grid, available in heights from .137" ~ .430", supplied in single and thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes. ¢ A typical application would be as the 
double row contact strips. »* Precision machined piston/base and gold plated components assure a base unit (battery/charger) interface for portable equipment such as mobile phones/radios, bar code readers, 
1,000,000 minimum cycle life. * Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. medical and test instruments. 
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ioe 4, “G cA oe renee ire 
SeSocseosog | ‘TAGQOGHL ABO) ‘Moecser eeeeg 
"100 t f : oa : : —T F100 a 
Initial Height Stroke Range of 
Dimension A Dimension B Digi-Key Price Each Mill-Max Contacts Digi-Key Base Pin 
Fig. | Contacts Inch (mm) Inch (mm) Part No. 4 10 100 Part No. Available Part No. Price Adder 
Single Row SMD - Series 811 Fig. 1 — Single Row SMD - Series 811 
187 (3.48) 039 (0.99) ED8110-64-ND 24.76 23.00 20.05 | 811-22-064-30-000101 ED8110-XX-ND 12.03 ai 
177 (4.50) .045 (1.14) ED8111-64-ND 24.20 22.48 19.60 | 811-22-064-30-001101 ED8111-XX-ND 11.45 24 
1 64 197 (5.00) .055 (1.40) ED8112-64-ND 24.28 22.55 19.66 | 811-22-064-30-002101 01 ~ 64 ED8112-XX-ND 11.54 a4 
217 (5.51) .055 (1.40) ED8113-64-ND 24.35 22.61 19.71 | 811-22-064-30-003101 ED8113-XX-ND 11.61 a4 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8114-64-ND 24.73 22.97 20.02 | 811-22-064-30-004101 ED8114-XX-ND 11.99 21 
Single Row SMD - Series 812 Fig. 2 — Single Row SMD - Series 812 
.255 (6.48) .055 (1.40) ED8187-64-ND 27.20 25.26 22.02 | 812-22-064-30-000101 ED8187-XX-ND 13.25 23 
.275 (6.98) .055 (1.40) ED8188-64-ND 27.36 25.41 22.15 | 812-22-064-30-001101 ED8188-XX-ND 12.79 24 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8189-64-ND 27.87 25.88 22.56 | 812-22-064-30-002101 ED8189-XX-ND 13.31 24 
.315 (8.00) .055 (1.40) ED8190-64-ND 28.44 26.39 23.01 | 812-22-064-30-003101 ED8190-XX-ND 13.23 25 
: ei .335 (8.51) .055 (1.40) ED8191-64-ND 35.12 32.62 28.44 | 812-22-064-30-004101 02 ~ 64 ED8191-XX-ND 16.92 30 
"350 (8.89) 055 (1.40) ED8192-64-ND 35.58 33.04 28.81 | 812-22-064-30-005101 ED8192-XX-ND 16.76 3 
.370 (9.40) .055 (1.40) ED8193-64-ND 35.74 33.19 28.94 | 812-22-064-30-006101 ED8193-XX-ND 16.92 3 
.390 (9.91) .055 (1.40) ED8194-64-ND 35.92 33.36 29.09 | 812-22-064-30-007101 ED8194-XX-ND 17.11 3 
410 (10.41) .055 (1.40) ED8195-64-ND 36.30 33,72 29.39 | 812-22-064-30-008101 ED8195-XX-ND 17.50 31 
430 (10.92) .055 (1.40) ED8196-64-ND 36.59 33.99 29.63 | 812-22-064-30-009101 EDS TSO RIENG) Ae16 32 
Double Row SMD - Series 813 Fig. 3 — Double Row SMD - Series 813 
137 (3.48) 039 (0.99) ED8130-72-ND 27.54 25.58 22.30 | 813-22-072-30-000101 ata ioe oe 
177 (4.50) .045 (1.14) ED8131-72-ND 26.91 24.99 21.79 | 813-22-072-30-001101 Saye benTa a as 
197 (5.00) .055 (1.40) ED8132-72-ND 27.00 25.07 21.86 | 813-22-072-30-002101 See SDA EOeUND eee a 
3 72 217 (5.51) .055 (1.40) ED8133-72-ND 27.08 25.15 21.92 | 813-22-072-30-003101 (even) See aaa a3 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8134-72-ND 27.51 25.55 22.27 | 813-22-072-30-004101 ERaGeooain 9.35 a 
256 (6.50) 055 (1.40) ED8135-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-005101 SDE Sane ets i 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8137-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-007101 SV GPRSN aise ot 
Double Row SMD - Series 814 Fig. 4 — Double Row SMD - Series 814 
255 (6.48) .055 (1.40) ED8165-72-ND 30.28 28.12 24.52 | 814-22-072-30-000101 ED8165-XX-ND i444 a 
.275 (6.98) .055 (1.40) ED8166-72-ND 30.46 28.29 24.67 | 814-22-072-30-001101 ED8166-XX-ND 14.62 47 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8167-72-ND 31.03 28.82 25.13 | 814-22-072-30-002101 ED8167-XX-ND 14.85 48 
.315 (8.00) .055 (1.40) ED8168-72-ND 31.65 29.39 25.62 | 814-22-072-30-003101 ED8168-XX-ND 1513 “49 
4 = .335 (8.51) .055 (1.40) ED8169-72-ND 39.20 36.40 31.74 | 814-22-072-30-004101 ee ED8169-XX-ND 18.63 ‘61 
350 (8.89) 055 (1.40) ED8170-72-ND 39.71 36.88 32.15 | 814-22-072-30-005101 (even) £D8170-XX-ND 18.80 62 
.370 (9.40) .055 (1.40) ED8171-72-ND 39.89 37.05 32.30 | 814-22-072-30-006101 ED8171-XX-ND 18.99 ‘62 
.390 (9.91) .055 (1.40) ED8172-72-ND 40.10 37.24 32.46 | 814-22-072-30-007101 ED8172-XX-ND 19.20 63 
410 (10.41) .055 (1.40) ED8173-72-ND 40.53 37.64 32.81 | 814-22-072-30-008101 ED8173-XX-ND 19.29 ‘63 
.430 (10.92) .055 (1.40) ED8174-72-ND 40.86 37.94 33.08 | 814-22-072-30-009101 ED8174-XX-ND 19.28 64 
Single Row PCB - Series 821 Fig. 5 — Single Row PCB - Series 821 
187 (3.48) .039 (0.99) ED8197-64-ND 28.88 26.82 23.39 | 821-22-064-10-000101 ED8197-XX-ND 13.71 25 
177 (4.50) .045 (1.14) ED8198-64-ND 25.38 23.57 20.55 | 821-22-064-10-001101 ED8198-XX-ND 12.03 22 
5 64 197 (5.00) .055 (1.40) ED8199-64-ND 25.40 23.59 20.57 | 821-22-064-10-002101 02 ~ 64 ED8199-XX-ND 12.05 22 
217 (5.51) .055 (1.40) ED8200-64-ND 25.51 23.69 20.65 | 821-22-064-10-003101 ED8200-XX-ND 12.16 22 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8201-64-ND 25.91 24.06 20.98 | 821-22-064-10-004101 ED8201-XX-ND 12.57 22 
Double Row PCB - Series 823 Fig. 6 — Double Row PCB - Series 823 
187 (3.48) .039 (0.99) ED8175-72-ND 32.18 29.89 26.06 | 823-22-072-10-000101 ED8175-XX-ND 15.32 50 
177 (4.50) .045 (1.14) ED8176-72-ND 28.24 26.23 22.86 | 823-22-072-10-001101 ED8176-XX-ND 13.40 44 
6 72 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8177-72-ND 28.26 26.25 22.88 | 823-22-072-10-002101 eign ED8177-XX-ND 13.43 A4 
217 (5.51) .055 (1.40) ED8178-72-ND 28.38 26.36 22.98 | 823-22-072-10-003101 ED8178-XX-ND 13.55 44 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8179-72-ND 28.83 26.78 23.34 | 823-22-072-10-004101 ED8179-XX-ND 13.66 45 
— 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS 25 ene 
How do | order an ED8110 header with 63 pins? Call Digi-Key for pricing, or on Kee PoReHae a: 
determine the cost yourself, following the steps below. SUE HEARSE OE neue serine 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Your DigkKey 
Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired..................::000ee eee ED8110-63-ND ED -__-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)............. 12.03 (1 pin - Base Price) 
Step 3. Multiply the number of pins you desire (minus one) by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer to chart)... 62 x .21=13.02 (62 pins - Pin Adder) a 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost! 2.0.0... 0.0... e eee e cece cnet ete eee eee naan eens Your Cost = $25.05 (63 pins — Total) Your Cost=$ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 511 


JS joy 
Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


MATERIALS: 

¢ Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-0; color black; resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) * Receptacle (sleeve): Screw 
machined brass, plated 200y” tin-lead; (ROHS Compliant: 200u” tin) * Pin: Screw machined brass with 10u” gold plating * Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30y” gold * Mechanical Life: 100 cycles minimum 
ELECTRICAL DATA: 

¢ Rated Current: 1A (Series 7000, 7400); 3A (7100, 7200, 7500, 7600) * Rated Voltage: 100 VRMS/150VDC »* Contact Resistance: 10mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum » Dielectric Strength: 
1000 VRMS minimum * Maximum Capacitance: .8pF (Series 7000, 7400); 1pF (Series 7100, 7200, 7500, 7600) 

ENVIRONMENTAL DATA: 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Vibration: 10-2000Hz, 15G * Shock (no elect. discontinuity greater than 1p1s): 50G 


Fig. 1 — Standard Solder Tail Fig. 2 —- Low Profile Socket Fig. 3 —- Socket Strip Fig. 4 — Low Profile Pin Header Fig. 5 — Pin Header Strip 
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No.of | Dimension A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets, Solder Tail 
200” Sn/Pb ED7064-ND 3.92 35.09 288.96 310-93-164-41-001000 ED70xx-ND 1.64 04 
1 64 6.4 (162.56) 30” Au 
200” Sn ED6264-ND® 4.01 35.90 295.68 310-43-164-41-001000 ED62xx-ND@ 1.10 05 
Single Row Sockets, Straight Solder Tail 
1 64 6.4 (162.56) 10” Au 30y” Au ED7464-ND 6.26 56.05 461.58 310-13-164-41-001000 | ED74xx-ND 2.23 07 
Single Row Sockets, Low Profile 
2 36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30u" Au ED7636-ND 4.68 41.90 345.03 801-93-036-10-012000 ED76xx-ND 1.81 09 
200” Sn ED6536-ND® 4.92 44.06 362.88 801-43-036-10-012000 ED65xx-ND@ 1.72 10 
Single Row Pin Sockets, Straight Solder Tail 
3 50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30u" Au ED7150-ND 6.91 61.84 509.25 801-93-050-10-001000 ED71xx-ND 2.42 -10 
200” Sn ED6350-ND® 7.26 64.92 534.66 801-43-050-10-001000 ED63xx-ND® 2.31 11 
Single Row Pin Headers, Low Profile 
4 64 6.4 (162.56) 10” Au _ ED7564-ND 7.57 67.70 557.55 800-10-064-10-002000 | ED75xx-ND 2.35 09 
Single Row Pin Headers, Straight Solder Tail 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au _ ED7264-ND 7.94 71.02 584.85 800-10-064-10-001000 | ED72xx-ND 2.75 09 
@ RoHS Compliant 


Single In-Line Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


Features: 
Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +.08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. 


I Q -015-.025 (.38-.64) 


Application of Compliant Tail Pins: ee ee A —~ 101 © .010-.018 (.25-.46) 
Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a .040” LE ~ (2.57) a) 
+.003” (1.02mm +.08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). y f 150 i i 110 
The pin’s tail has fine serrations that form a perfect “gas tight” connection that doesn’t require soldering, and since the pin doesn’t SG d - ¥ yf MN ¥ (ass) (3.81) i 4 (2-79) ATS) 
damage the hole, compliant tail sockets and connectors can be easily replaced. —+—_{— 
: 175 (4.45) 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin as i o 
Pins | Inch(mm) | Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 9.035 (.89 See 
64 6.4 (162.56) |200u" Sn/Pb| 30p” Au ED7364-ND 8.34 74.64 614.67 | 346-93-164-41-013000 | ED73xx-ND 3.17 .09 .037-.043 (.94-1.09) Dia. plated thru hole 
64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED6464-ND® 8.64 77.27 636.30 | 346-43-164-41-013000 J ED64xx-ND® 2.86 10 ©}f.018 (46) slot 
@ RoHS Compliant 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS ED -ND 
How do | order an ED70xx header with 36 pins? Call Digi-Key for pricing, or : : : 
« 5 Series Number of Desired Pins 
determine the cost yourself, following the steps below. 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired ...............0..:0..ceeeee eee ee ED7036-ND ED____-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart).................5 1.64 (1 pin - Base Price) 
Step 3. Multiply the number of pins you desire (minus one) by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer to chart)... 35 x .04 = 1.40 (35 pins - Pin Adder) X= 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost!. Your Cost = $3.04 (36 pins - Total) Your Cost = $ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
512 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Pin Receptacles and P.C. Pins 


Square 


Mounting Mounting 
Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig.| Inch (mm) A B at aD Part No. 10 100 1,000 | | Fig.| Inch (mm) A B at aD Part No. 10 100 ‘1,000 
Pin Receptacles 1024” (.61mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
008” ~ .013” (.20 mm ~ .33 mm) Pin Diameter — RoHS Compliant » mate oa 2 zenen) wees on = Baan ig Ta nen 
1 eroen 053(1.85) .250(6:85) 012 (30) .026 (68) | RESOEAD 14.80: 111.03, 740.20 5 nat} Tea s 201 on Donen eae a Sa 178 13.35 89.00 
015” ~ .022” (.38mm ~ .53mm) Pin Diameter 043 (1.09) | .107 (2.72) 232 (5.89) 024 (.61) 062 (1.57) | ED5054-ND 1.05 7.89 52.60 
9 | 036 (91) ] 138 (3.51) .185 (8.94) 034.86) .058 (1.47) ] ED5036-ND 248 18.63 124.20 1025” ~ .037” (.64mm ~ .94mm) Pin Diameter 
.036 (.91) | .138 (3.51) .155 (3.94) .034(.86) _.058 (1.47) | ED90094-ND 276 20.70 138.00 | | ,, |.062(1.57)].165 (4.19) 200 (5.08) .057 (1.45) .078 (1.98) ] ED5005-ND 288 21.60 144.00 
040 (1.02) | .120 (3.05) .136 (3.45) .038(.97) .055 (1.40) | ED5037-ND 98 7.35 49.00 062 (1.57) | 165 (4.19) .200 (5.08) 057 (1.45) _ .078 (1.98) | ED90070-ND@ 3.49 26.16 174.40 
g, | 040 (1.02) |.150 (3.81) .170 (4.32) .038 (97) .055 (1.40) | ED5038-ND 1.00 7.50 50.00 042 (1.07) ] .180 (4.57) .320(8.13) 040 (1.02) .078 (1.98) | ED5009-ND 2.80 21.00 140.00 
.040 (1.02) | .120 (3.05) .136 (3.45) .038(.97) 055 (1.40) | ED90095-ND® 2.42 18.15 121.00] | ., | 042 (1.07) | 180 (4.57) .397 (10.08) .040 (1.02) .078 (1.98) | ED5010-ND 4.08 30.60 204.00 
.040 (1.02) |.150 (3.81) 170 (4.32) .038.(.97) _ .055 (1.40) | ED90096-ND@ 1.28 9.57 63.80 042 (1.07) | .180 (4.57) 320 (8.13) 040 (1.02) .078 (1.98) | ED90074-ND® 472 35.37 235.80 
041 (1.04) [124 (3.15) 140 (3.56) 038 (.97) 055 (1.40) | ED5039-ND 1.84 13.77 91.80 042 (1.07) | .180 (4.57) .397 (10.08) .040 (1.02) _.078 (1.98) | ED90075-ND® 4.87 36.51 243.40 
4 | 041 (1.04) | 154 (3.91) .170 (4.32) 038 (97) .055 (1.40) | ED5040-ND 1.86 13.95 93.00 ‘059 (4.49)/| 083 (2.11) .095 (2.41) 056 (1.42) 076 (7.93) / ED90331-ND® 5.41 40.59 270.60 
.041 (1.04) |.124 (3.15) .140 (3.56) .038.(.97) 055 (1.40) | ED90097-ND@ 3.30 24.75 165.00 | | 26] 56: (1.54)o 083 (2.11) .105(2.67) 058 (1.47) 076 (1.93) | ED90332-NDe 5.42 40.68 271.20 
041 (1.04) | 154 (3.91) 170 (4.32) .038(.97) _ .055 (1.40) | £D90098-ND@ 3.34 25.08 167.20 5 .083 (2.11) _.155 (3.94) _.058 (1.47) _.076 (1.93) | ED90333-ND@ 3.92 29.37 195.80 
5 | -040 (1.02) | 427 (8.23) 146 (8.71) .038 (.97) .056 (1.40) | ED5046-ND 2.32 17.40 116.00 032” ~ .046” (.81mm ~ 1.17mm) Pin Diameter 
040 (1.02) | .127 (3.23) 146 (3.71) 038.97) _ .055 (1.40) | ED90104-ND@ 2.60 19.53 130.20 97 | 075 (1-91) | 180 (4.57) .206 (6.23) .072 (1.83) .097 (2.31) ] EDS016-ND 258 19.32 128.80 
g | 040 (1.02) | 140 (3.56) .160 (4.06) 038 (97) .056 (1.42) | ED5041-ND 2.78 20.85 139.00 .075 (1.91) | 180 (4.57) .206 (5.23) 072 (1.83) 091 (2.31) | ED90081-ND@ 3.32 24.93 166.20 
040 (1.02) | .140 (3.56) 160 (4.06) 038 (.97) _ .056 (1.42) | ED90099-ND® 3.08 23.07 153.80 ng | 075 (1-91) | 123 (8.12) 221 (6.61) .072 (1.83) .090 (2.29) | ED5018-ND 458 34.38 229.20 
7 | 040 (1.02) | 195 (4.95) 234 (5.94) .038 (0.97) .055 (1.40) | ED90329-ND® 3.14 23.52 156.80 075 (1.91) | .123 (3.12) 221 (5.61) 072 (1.83) 090 (2.29) | ED90083-ND@ 5.36 40.20 268.00 
.040 (1.02) |.195 (4.95) 295 (7.49) 038 (0.97) _.055 (1.40) | ED90330-ND@ 3.23 24.24 161.60 59 | 067 (1-70) | 200 (6:08) 324 (8.23) 065 (1.65) 125 (3.18) | EDSO2T-ND 549 38.94 25960 
015” ~ .025” (.38mm ~ .64mm) Pin Diameter 067 (1.70) | .200 (5.08) 324 (8.23) .065 (1.65) 125 (3.18) | ED90085-ND@ 7.67 57.51 383.40 
g | 051 (1.30) | 205 (5.21) .248 (6.30) .049 (1.24) .063 (1.60) | ED5045-ND 2.54 19.05 127.00 39 | -079 (2.01) | 180 (4.57) .206 (5.23) .071 (1.80) .091 (2.31) | EDS017-ND 3.00 22.50 150.00 
051 (1.30) | 205 (5.21) .248 (6.30) 049 (1.24) — .063 (1.60) | ED90103-ND@ 4.30 32.28 215.20 .079 (2.01) | .180 (4.57) _.206 (5.23) _.071 (1.80) _.091 (2.31) | ED90082-ND® 3.77 28.26 188.40 
g | 053 (1.35) | .135 (3.43) 160 (4.06) 051 (1.30) .072 (1.83) | ED5042-ND 2.92 21.90 146.00 31 | .077 (1.96) | 125 (3.18) 206 (5.23) .064 (1.63) 090 (2.29) | ED90280-ND@ 12.66 94.98 633.20 
.053 (1.35) |.135 (3.43) 160 (4.06) 051 (1.30) _.072 (1.83) | ED90100-ND@ 3.34 25.02 166.80 go | O77 (1.98), — 140 (3.56) 064 (1.63) .090 (2.29) | EDSO281CT-ND®* 17.94 194.55 897.00 
4o | 057 (1.45) | 142 (3.61) 161 (4.09) .055 (1.40) .072 (1.83) | ED5044-ND 133 9.96 66.40 .077 (1.96) —_ 140 (3.56) .064 (1.63) .090 (2.29) | ED90281TR-ND@t 1345.50/2,000 
.057 (1.45) | .142 (3.61) 161 (4.09) 055 (1.40) _.072 (1.83) | ED90102-ND@ 1.76 13.17 _ 87.80 43g |-081 (2.31) | 220 (6.59) 253 (6.43) 087 (2.21) 120 8.05) | EDSO13-ND 349 2619 17460 
41 | 057 (1.45) | 150 (3.81) 170 (4.32) .053 (1.35) .072 (1.83) | ED5004-ND 1.87 14.04 93.60 .091 (2.31) | .220 (5.59) .253 (6.43) .087 (2.21) .120 (3.05) | ED90078-ND@ 5.78 43.32 288.80 
.057 (1.45) | .150 (3.81) 170 (4.32) 053 (1.35) _.072 (1.83) | ED90069-ND@ 3.52 26.37 175.80 4a | 089 (2.26)] 220 (6.59) 317 (8.05) 086 (2.16) 125 (3.18) | EDSO14-ND 6.06 4548 303.20 
42 | 061 (1.55) | 150 (3.81) .180(4.57) 058 (1.47) .078 (1.98) | ED5043-ND 1.57 11.79 78.60 089 (2.26) | .220 (5.59) 317 (8.05) 085 (2.16) _.125 (3.18) | ED90079-ND@ 7.30 54.78 365.20 
061 (1.55) |.150 (3.81) 180 (4.57) 058 (1.47) _.078 (1.98) | ED90101-ND@ 210 15.75 105.00 35 | 087 (2.21)] 195 (4:95) 236 (6.99) 084 (2.13) 126 (8.20) | EDS012-ND 4613456 23040 
43 | 057 (1.45) | .089 (2.26) 100 (2.54) .043 (1.09) .068 (1.73) | ED90282CT-ND@* 24.04 180.27 1201.80 .087 (2.21) | .195 (4.95) .236 (5.99) .084 (2.13) .126 (3.20) | ED90077-ND@ 5.60 42.00 280.00 
.057 (1.45) | .089 (2.26) 100 (2.54) 043 (1.09) 068 (1.73) | ED90282TR-ND@t 4957.43/5,500 36 | 087 (2.21)] 130 (8.30) 236 (6.99) 084 (2.18) 126 (3.20) | EDSOUT-ND 3.40 25.50 170.00 
-055 (1.40) | .200 (5.08) .700 (17.78) = 072 (1.83) | ED5001-ND 3.35 25.14 167.60 087 (2.21) | .130 (3.30) .236 (5.99) _.084 (2.13) 126 (3.20) | ED90076-ND@ 4.44 33.27 221.80 
oe Han Has ey see es erales epee ae Pare ie 37 | -090 (2.29) | 130 (3.30) 2506.35) .080 (2.03) 110 (2.79) | ED5028-ND 4.66 34.92 232.80 
14958 (1:40) | 200 (3.08) 700 (1778) = “072 (183) | ED90086-NDe AOR aes" NAi00 .090 (2.29) | .130 (3.30) 250 (6.35) 080 (2.03) _.110 (2.79) | ED90088-ND® 5.79 43.44 289.60 
“055 (1.40) | .200 (5.08) .560(14.22) — 0721.83) | ED90067-ND® 3.84 28.80 192.00 = 0 0) 220 5 59) Wea. 3010 75 a0 2 29) rene a ae eee 
.055 (1.40) | .200 (5.08) 460 (11.68) - 072 (1.83) | ED90068-ND@ 3.60 27.00 180.00 : -08) | - : 52) I. : : z : : : 
.022” ~ .032” (.56mm ~ .81mm) Pin Diameter 037” ~ .043” (.94mm ~ 1.09mm) Pin Diameter 
060 (1.52) ].170 (4.32) .294(7.47) .058 (1.47) .094 (2.39) ] ED5015-ND 4.59 34.44 229.60 | | gg |-071 (1.80) | 127 (3.23) 150 (3.81) .069(1.75) _.090 (2.29) | EDS019-ND 2.69 20.16 134.40 
15 | “o¢o (1.52) | 170 (4.32) 294 (7.47) .058 (1.47) 094 (2.39) | ED90080-ND@ 6.70 50.28 335.20 071 (1.80) | .127 (3.23) 150 (3.81) .069(1.75) _.090 (2.29) | ED90084-ND@ 3.21 24.09 160.60 
.063 (1.60) | .233 (5.92) 259 (6.58) .060(1.52) .077 (1.96) | ED90073-ND@ 474 3555 237.00 41 | .070 (1.78) | 083 (2.11) 095 (2.41) .068 (1.73) .088 (2.24) | ED90327-ND@ 5.48 41.13 274.20 
16 | 'o63 (1.60) | 233 (5.92) 2596.58) .060 (1.52) 077 (1.96) | ED5008-ND 2.79 20.94 139.60 040” ~ .050” (1.02mm ~ 1.27mm) Pin Diameter 
47 | 071 (1.80) | 210 (6.83) .250 (6.35) .068 (7.73) .093 (2.36) | ED5006-ND 2.62 19.65 131.00 | | yo | .102 (2.59)] 260 (6.60) 290 (7.37) 100 (2.54) 118 (3.00) ] ED5024-ND 373 27.99 186.60 
071 (1.80) |.210 (5.33) 250 (6.35) 068 (1.73) _.093 (2.36) | ED90071-ND@ 4.62 34.68 231.20 102 (2.59) | .260 (6.60) 290 (7.37) .100 (2.54) _.118 (3.00) | ED90087-ND® 6.20 46.47 309.80 
w/Se0as] wm ees mes) woeas [eobaloe iss Lia lee | | lolen)| aoe) ara) ows) nM) nine Gat tub 
.022” ~ .034” (.56mm ~ .86mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 44 | -083 (2.11) | 093 (2.36) 125 (3.18) .068 (1.73) 100 (2.54) | ED90285CT-ND@* 30.99 232.41 1549.40 
067 (1.70) | 089 (2.26) 100 (2.54) .056 (1.42) .078 (1.98) | ED90283CT-ND* 25.36 190.17 1267.80 083 (2.11) | 093 (2.36) 125 (3.18) .068 (1.73) _.100 (2.54) | ED90285TR-ND@t 5229.23/4,500 
19 | 'o67 (1.70) | .089 (2.26) 100 (2.54) .056 (1.42) 078 (1.98) | ED90283TR-NDt 5705.10/6,000 .040” (1.02mm) Pin Diameter 
20 | .067 (1.70) | .140 (3.56) .352 (8.94) .062 (1.57) _.085 (2.16) | ED90320-ND 6.49 48.69 324.60 | | 45 | .043(1.09)| 071 (1.80) 221 (5.61) .040(1.02) .070 (1.78) | ED5047-ND 1.98 14.85 99.00 
21| 18% | .280(7.11) .665 (16.89) .067 (1.70) _.075 (1.91) | ED90321-ND 10.74 80.58 537.20 | +GutTape Tape and Reel Gage Minimum/Maximum ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 513 


- -- Co : 
MILL-MMAX’ Pin Receptacles and P.C. Pins (cont) 


c 
(Stroke) 
Mounting Mounting 
Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig.| Inch (mm) A B aC oD Part No. 10 100 1,000 | | Fig.) inch (mm) A B at aD Part No. 10 100 1,000 
| feces |focesy anes) ule) omirm oma S19 tea ial ae 
5 | .043 ( : .59) .290(7.37) 02) .070 (1.7 5050- : ; " a 
ch 09) |.102 (2.59) .402 (10.21) 040 (1.02) _.070 (1.78) | ED5052-ND 175 13.11 87.40 | [St 1-057 (1.45) | 1508.81) 491 (12.47) a a EDSON ASO IAAT SEED 
46 282 (7.16) 588 (14.94) 040 (1.02) 105 (2.67) | ED5061-ND@ 8.00 60.03 400.20 : ~ 7 
043” (1.09mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 62 | .057 (1.45) | 126 (3.20) .417 (10.59) .020 bos) 072 (1.83) | ED90335-ND 270 20.22 134.80 
47 | .043 (1.09) | .082 (2.08) .257 (6.53) .043 (1.09) _.070 (1.78) | ED5058-ND 435 32.64 217.60 : (1-85mm) 
-045” ~ .065” (1.14mm ~ 1.65mm]) Pin Diameter — RoHS Compliant 63] 18 | 155 (3.94) .740 (18.80) .080 (2.03) .125 (3.18) | ED90312-ND 927 69.54 463.60 
48 —___ [400 (10.16) 630 (16.00) .108 (2.74) _.130 (3.30) | ED90279-ND 12.61 94.56 630.40 | *CutTape tTapeand Reel +Gage © Minimum/Maximum RoHS Compliant 
1048” ~ .064” (1.22mm ~ 1.63mm) Pin Diameter Di 2 ihn Digi-K Prici 
ag | 100 (2.54) ].180 (4.57) 213 (5.41) .098 (2.49) 120 (3.05) | ED5029-ND 431 3231 215.40] | A Rees (um) r Rene a ae aqm 
100 (2.54) |.180 (4.57) .213(5.41) 098 (2.49) _.120 (3.05) | ED90089-ND@ 5.38 40.32 268.80 ‘9. Cx aruNgs : : 
50) — | 267 (6.78) 530 (13.46) 103 (2.62) 141 (3.58) | ED5032-ND 10.24 76.80 512.00 Modular Spring Contacts — RoHS Compliant 
—__|.267 (6.78) 530 (13.46) .103 (2.62) _.141 (3.58) | ED90091-ND@ 12.75 95.64 637.60 098 (2.49) 137 (3.48) .039 (991) _ ED9000-ND 411 33.85 © 229.71 
.065” ~ .082” (1.65mm ~ 2.08mm) Pin Diameter 106 (2.69) 177 (4.50) .055 (1.40) _ £D9001-ND 4.00 32.91 223.30 
51 18¢ | 375 (9.52) 690 (17.53) .100(2.54) 144 (3.66) | ED90323-NDe 15.87 119.01 793.40 64 | .106 (2.69) 197 (5.00) —.055 (1.40) _ £D9002-ND 4.01 33.03 224.15 
gp | 109 (2.7) | 134 (3.40) .250 (6.35) 103 (2.62) 137 (3.48) | ED5031-ND 6.26 46.98 313.20 106 (2.69) .217(5.51) — .055 (1.40) = ED9003-ND 4.03 33.16 225.01 
109 (2.77) | 134 (3.40) .250 (6.35) 103 (2.62) _.137 (3.48) | ED90090-ND@ 6.77 50.76 338.40 106 (2.69) 236 (5.99) _.055 (1.40) = £D9004-ND 410 33.79 229.28 
53 | -144 (3.66) | 340 (8.64) 412 (10.46) 142 (3.61) 187 (4.75) | ED5035-ND 9.07 68.01 453.40 65 | .042(1.07) 348 (8.84) 055 (1.40) —_.052 (1.32) | ED9008-ND 5.10 42.00 285.00 
144 (3.66) | .340 (8.64) 412 (10.46) 142 (3.61) _.187 (4.75) | ED90093-ND@ 13.06 97.95 653.00 | | 66 | .042(1.07) .693(17.60) _.055 (1.40) = £D9009-ND 9141 75.05 509.30 
084” ~ .102” (2.13mm ~ 2.59mm) Pin Diameter 198 (5.03) .255 (6.48) —.055 (1.40) — ED5063-ND 723 54.24 361.60 
54 | 144 (8.66) [415 (10.54) 465 (11.81) 142 (8.61) 7188 (4.78) | ED5034-ND 10.46 78.48 523.20 198 (5.03) 275 (6.99) .055 (1.40) - ED5064-ND 7.29 54.66 364.40 
144 (3.66) |.415 (10.54) .465 (11.81) .142 (3.61) 188 (4.78) | ED90092-ND@ 15.01 112.56 750.40 198 (5.03) 295 (7.49) —_.055 (1.40) _ ED5065-ND 745 55.89 372.60 
55 | 139 (3.53) | 122 (3.10) .165 (4.19) .104 (2.64) 156 (3.96) | ED90284-ND@ 38.34 287.52 1916.80 198 (5.03) 315 (8.00) —_.055 (1.40) — ED5066-ND 763 57.21 381.40 
er | 161608) 2508) 55. _— _ [Ea wre _ 74440080 
020” (0.51mm) 198 (5.03) 350 (8.89)  .055 (1.40) = ED5068-ND 994 7455 497.00 
56 | 024 (0.81) = 545 (13.84) .020(0.51) .046 (1.17) | £D90324-ND 117 8.76 58.40 198 (5.03) 370 (9.40) —.055 (1.40) _ ED5069-ND 9.99 74.94 499.60 
024 (0.61),  — 315 (8.00) 020 (0.51) 045 (1.14) | ED90325-ND 1.50 11.28 75.20 198 (5.03) 390 (9.91) .055 (1.40) = ED5070-ND 10.05 75.39 502.60 
-023” (0.58mm) 198 (5.03) 410 (10.41) .055 (1.40) - ED5071-ND 10.18 76.32 508.80 
57 | .026 (0.60)| 190 (4.83) _.018 (0.46) _.045 (1.14) | ED90328-ND 60. 4.92 32.80 198 (5.03) 430 (10.92) _.055 (1.40) = £D5072-ND 10.27 77.01 __ 513.40 
.049” (1.24mm) 68 | 042 (1.07) _.298 (7.57) _.0275 (0.70) = ED5073-ND$ 1078 80.88 539.20 
20$ | .282 (7.16) .506 (12.85) .080 (2.03) 105 (2.67) ] ED90313-ND 7.97 59.76 398.40 69 | .042(1.07) 525 (13.34) 055 (1.40) 200 (5.08) | £D8186-ND 6.97 57.37 389.31 
58)  20¢ | .282 (7.16) .681 (17.30) .080 (2.03) .105 (2.67) | ED90314-ND 9.16 68.70 458.00 042 (1.07) 206 (5.23) .039(0.99) 069 (1.75) | ED8180-ND 4.96 4085 277.16 
20¢ | 282 (7.16) .806 (20.47) .080 (2.03) 105 (2.67) | ED90315-ND 10.05 75.36 502.40 042 (1.07) 246 (6.25) .055(1.40) 069 (1.75) | ED8181-ND 4.24 34.90 236.84 
067” (1.70mm) 70 | 042 (1.07) .266 (6.76) .055(1.40) 069 (1.75) | ED8182-ND 4.24 34.94 287.12 
16¢ | .267 (6.78) .496 (12.60) .080(2.03) 142 (3.61) | ED90317-ND 9.01 67.59 450.60 042 (1.07) 286 (7.26) .055 (1.40) .069 (1.75) | ED8183-ND 4.26 35.11 238.26 
59) 16 | .267 (6.78) .671 (17.04) .080 (2.03) 142 (3.61) | ED90318-ND 10.68 80.07 533.80 .042 (1.07) 305 (7.75) _.055(1.40) 069 (1.75) | ED8184-ND 435 35.78 242.82 
16t | .267 (6.78) _.796 (20.22) .080 (2.03) __.142 (3.61) | ED90319-ND 11.98 89.88 599.20] | 71 | .042(1.07) .417(10.59) .090(2.29) 115 (2.92) | ED8185-ND 6.26 51.58 349.98 
035” (0.89mm) 72 | .351 (8.92) _.055 (1.40) = = £D90310-ND 143 10.12 83.35 
60] — | .120(3.05) .430(10.92) .049 (1.24) .093 (2.36) | ED90336-ND 3.76 28.20 188.00 | + Double Action 


Zig Zag Socket 


.047 -100 
Double row staggered strips will accommodate Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high density boards, left (1.19) a 5 @ 13) | ia 
stackable. 4 
Insertion Characteristics: 4-finger low force jay OOG 
Plating: Sleeve (Pin) — 200" Sn/Pb; Contact (Clip) — 30" Au oO) © ay -90¢ © a | 
@ 34) | 100 (2.54) 
No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max .047 (1. 7 (4.19) ~ 
Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. +—1.047 (26.59) 
20 Left Stackable | ED2220-ND 2.57 1.79 1.44 1.24 1.03 | 410-93-220-10-001000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
514 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


QOARIES’ 


ELECTRONICS, INC. 


1.C. Sockets 


Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap 


Contacts: Phosphor bronze CA510 
Contact Finish: Tin plating 200u" minimum 


No. 
of | Digi-Key Pricing Aries 
Pins | Part No. 1 25 100 500 1,000 | Part No. 
8 |C8108-ND 2.08 44.00 170.07 700.28 1300.52 | C8108-04 
14 |C8114-ND 2.94 62.15 240.22 989.15 1836.98 ) C8114-04 
16 |C8116-ND 3.25 68.75 265.73 1094.19 2032.06 | 8116-04 
18 |C8118-ND® 3.38 71.50 276.36 1137.96 2113.35 | C8118-04 
20 |C8120-ND 413 87.45 338.01 1391.81 2584.78 | C8120-04 
24 |C8124-ND 5.23 110.55 427.30 1759.45 3267.56 | C8124-04 
28 |C8128-ND 5.95 125.95 486.82 2004.55 3722.74 | (8128-04 
40 |C8140-ND 8.55 180.95 699.40 2879.90 5348.39 | C8140-04 


@ RoHS Compliant 


Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 
Contacts: Copper alloy CA725 
Contact Finish: Gold inlay 50" over 50" nickel interliner 


No. of | Digi-Key Pricing Aries 

Pins |Part No. 1 25 100 500 1,000 | Part No. 
8 |C9108-ND 244 51.70 199.83 822.83 1528.11 | C9108-00 
14 |C9114-ND 4.00 84.70 327.38 1348.04 2503.50 | C9114-00 
16 |C9116-ND 4.60 97.35 376.28 1549.37 2877.40 | C9116-00 
18 |C9118-ND 5.10 107.80 416.67 1715.69 3186.27 | C9118-00 
20 |C9120-ND 5.64 119.35 461.31 1899.51 3527.66 | C9120-00 
22 |C9122-ND 6.14 129.80 501.70 2065.83 3836.53 | C9122-00 
24 |C9124-ND 6.76 143.00 552.72 2275.91 4226.69 | C9124-00 
28 |C9128-ND 7.93 167.75 648.38 2669.82 4958.23 | C9128-00 
40 |C9140-ND 10.95 231.55 894.98 3685.22 6843.99 | C9140-00 


100(2.54) 


Typ. Tol. 
Non-cumulative 
rv Open 
Ch Entry 
.020 [- [Only 
.250 .280 
(0.51) (6.35) (7.11) 
’ 
rY Uv 640/650 
(184) (16.26/16.51) 
“te x (3 Level Wrap) 
“W"+.25 “W"Max. “X" 4.13 “Y" 4.25 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
8 465 (11.81) | .400 (10.16) | .300 (7.62) nia 
14 .765 (19.43) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .300 (7.62) 
16 .865 (21.97) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 
18 .965 (24.51) | .400 (10.16) | .300 (7.62) 400 (10.16) 
20 | 1.065 (27.05) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 
22 | 1.180 (29.97) | .500 (12.70) | .400 (10.16) | .500 (12.70) 
24 | 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) 
28 | 1.480 (37.59) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) 
40 | 2.080 (52.83) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .800 (20.32) 


Features: « Universal mounting and packaging capabilities »* Contacts 
accommodate .015” (.38mm) through .021” (.53mm) rectangular or round 
dual-in-line leads * Wire wrap posts held to true position of .015” (.38mm), 
providing a true position of .020” (.51mm) on boards for efficient automatic 
wire wrapping Specifications: Socket Body: UL94V-0 glass-filled polyester 


Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test specification 
TS-0003 and test report TR-0001. Accommodates standard (C) leads up to 
.001” x .018” (.03mm x .46mm). Sockets are capable of being automatically 
or simultaneously wire wrapped. 


4-Pin Oscillator 


Sockets 

ah 

7165 

4.19) 

Be B 118 (2.92) 
7 le900000 i 
.300 400 
(7-62) (10.16) 

ogy Ooo 00e 
(1.27) A 


Specifications: * Socket Body: Blue UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic (PBT) * Pin Body Plating: 200 minimum tin per MIL-T-10727 
over 100 minimum nickel per QQ-N-290 * Contact Plating: 10 minimum 
gold per MIL-G-45204 over 50p minimum nickel per QQ-N-290 » Contact 
Current Rating: 3A * Operating Temperature: 105°C « Insertion Force: 180 
grams/pin; Withdrawal Force: 90 grams/pin; Normal Force: 140 grams/pin; 
based on a .018” (.46mm) diameter test lead * Accepts leads .015"-.025” 
(.38mm-.64mm) in diameter, .100”-.146” (2.54mm-3.71mm) in length 


Price Each | Aries 
25 100 | Part No. 

58 49.40 |1107741 

58 .49 .40 |1108800 


Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key 
Size A B Part No. 1 
Full | .600 (15.24) .700 (17.78) | A462-ND 
Half | 300 (7.62) .400 (10.16) | A463-ND 


Open Frame Machine 
Pin Collet Sockets 


Specifications: * Contacts: Collet: Beryllium copper with 10y" gold 
plating; Body: Brass ¢ Collet accepts .014”-.022” (.38mm-.56mm) 
diameter round leads « Platform: Glass-filled thermoplastic, UL94V-0 
* Compatible with automatic insertion equipment ¢ Collet is 10" 
gold plated 


Pin Centers} No. of|Dim. “X”| Digi-Key Pricing Aries 

mm Pins mm__| Part No. 1 25 | Part No. 

7.62 8 10.16 | A400-ND 91 21.00 | 08-3518-10 
7.62 14 17.78 | A401-ND 1.20 27.75 | 14-3518-10 
7.62 16 20.32 | A402AE-ND 1.37 31.50 | 16-3518-10 
7.62 18 22.86 | A403AE-ND 1.69 39.00 | 18-3518-10 
7.62 20 25.40 | A404AE-ND 1.53 35.25 | 20-3518-10 
7.62 24 30.48 | A405-ND 1.92 44.25 | 24-3518-10 
10.16 22 27.97 | A406-ND 2.26 46.13 | 22-4518-10 
10.16 24 30.48 | A407-ND 2.56 52.31 | 24-4518-10 
15.24 24 30.48 | A408-ND 1.89 42.70 | 24-6518-10 
15.24 28 35.56 | A409AE-ND 2.26 51.10 | 28-6518-10 
15.24 32 40.64 | A410AE-ND 2.57 58.10 | 32-6518-10 
15.24 40 50.80 | A411-ND 3.01 67.90 | 40-6518-10 
15.24 48 60.96 | A412-ND 3.88 87.50 | 48-6518-10 
22.86 50 63.50 | A413-ND 5.12 104.63 | 50-9518-10 
22.86 64 81.28 | A414-ND 6.55 133.88 | 64-9518-10 


Vertisockets™ x 
Vertical Mount NY 


10.16 7.62 Teo 076 Pins: 
“4 - ae i 

| GB es A £254 Y -\square 
‘iE Bi square | q 

a= 7.62 ai 

7.62 sat. | 

F ke eet 

9.65 3.18 


A117-ND — A121-ND A122-ND - A125-ND 


Features: * Restricted entry for contact protection »* Maximum 
electrical contact- * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high displays 
Specifications: » Contacts: Grade A spring-tempered phosphor 
bronze «¢ Plating: 10y gold per MIL-G-45204 over 50p nickel per 
QQN-290; 100p tin plating per MIL-T-10727 over 50y nickel per 
QQN-290 ¢ Socket: Glass-filled thermoplastic 


No.| Pin Dim. 

of | Centers A |Digi-Key Pricing | Aries 
Pins} mm Description | mm _ | Part No. 1 25 |Part No. 

8 | 7.62 | Gold Plated | 11.43 )A117-ND 6.05 133.10 |08-810-90 
14 | 7.62 | Gold Plated | 19.05)A118-ND® 7.20 158.40)14-810-90 
16 | 7.62 | Gold Plated | 21.59 |A119-ND@ 9.35 205.70|16-810-90 
8 | 15.24 | Gold Plated | — |A466-ND® 5.68 119.18/08-6810-90C) 
14) 7.62 Tin Plated | 19.05 |A120-ND@ 5.35 117.70/14-810-90T 
16 | 7.62 Tin Plated | 21.59 |A121-ND® 7.28 160.05 |16-810-90T 


10 | 7.62 |Collet Contacts} 12.57 |A122-ND@ 6.20 136.40 /10-810-90C 
14 | 7.62 |Collet Contacts] 17.65 |A124-ND® 7.70 169.40 |14-810-90C 
16 | 7.62 |Collet Contacts| 20.19 |A125-ND@ 8.50 187.00 |16-810-90C 


DIP Headers and Covers 


Order Headers and Covers Separately 


.060 
(152) pf 280 
(680) host) 


115(2.82) 
hu 100 


tO 1 120(3.05) 
300 


H(7.62)-4 


270(6.86) 


No. | DIP Header Cover Selection Guide — Inch (mm)| 


8 | 15.24 | Gold Plated | — |A464-ND 6.00 126.00 |08-6810-90 
10 | 5.08 | Gold Plated | — |A465-ND 7.20 151.20|10-2810-90 
@ RoHS Compliant 

Vertisockets™ 


Horizontal Mount 


7.62] pins- 


64 squ. 


of |Digi-Key Pricing |Aries 227 51 65 90 

Pins | Part No. 1 25 |PartNo. | (6.86) |(12.95) |(16.51)|(22.86) 
8 |A101-ND® = 1.10 24.15 |08-600-10 |A105-ND = |- = 
14 |A102AE-ND® 1.56 34.13 |14-600-10 JA106-ND |A107-ND)A108-NDj A109-ND) 
16 }A103-ND@ 1.68 36.75 |16-600-10 )A110AE-ND}A111-NDJA112-ND| A113-ND) 
18 |A133-ND@ = 1.90 41.48 |18-600-10 JA137-ND - 
20 [AI04AE-ND@ 2.02 44.10 |20-600-10 |A114-ND = 
24 |A134-ND*@ © 2.47 54.08 |24-600-10 |A138-ND A139-ND 
28 |A135-ND*@ 2.90 63.53 |28-600-10 |A140-ND = 

40 [A136-ND*@ 3.84 84.00 |40-600-10 |A142-ND = 


* 600 Pin Spacing + ROHS Compliant 


Cover 
Digi-Key Pricing Aries 
Part Number il 25 | Part No. 
A105-ND@ 34 6.98 | 08-650-10 
|A106-ND® 34 6.98 | 14-650-10 see onthe 
A107-ND@ 37. 7.59 | 14-650-20 se ELL onan 
|A108-ND 37 7.59 | 14-650-30 | -115 (2.92) 

A109-ND@ 377.59 | 14-650-40) 
ATT0AE-ND® 37 7.59 | 16-650-10 020 (51) | 
AI11-ND 37 7.59 | 16-650-20] Uy 
A112-ND@ 40 8.14 | 16-650-30 | ots] g09 T 
A113-ND@ 40 8.14 | 16-650-40 | (38) /—i5.2a—>]| (3.08) 
A114-ND@ 438.74 | 20-650-10) << 

A137-ND 43° 8.74 | 18-650-10 Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
A138-ND 45 9.60 | 24-650-10 Width of Bathtub: .500 (12.70) 
A139-ND 54 11.35 | 24-650-20 
A140-ND 60 12.59 | 28-650-10 
A142-ND@ 65 13.78 | 40-650-10 


@ RoHS Compliant 


A998-ND 
Anti-Static IC Pin 
Straightener: 
Dip Straighten IC ua ue 
one squeeze. Fits . if 
Exiractal (7.62mm) ICs in one 
side of the tool and .600” 
(15.24mm) ICs in the other 
side of the tool. Brings 
leads into tolerance of 
.320” (8.13mm) or .620” 
(15.75mm), respectively. 
Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100” (2.54mm). 
A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low- 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


ARIES 


ELECTRONICS, INC. 


IC Pin 
Straightener 


A998-ND 
$29.66/1 
$648.81/25 


A999-ND 
$4.67/1 
$102.07/25 


1 15.24>| 


dooce T 
[rp 


ooooodo 


Day UL 
A130-ND - A132-ND 


Features: ¢ Restricted entry for contact protection * Maximum 
electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high displays 
Specifications: * Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
bronze »¢ Plating: 10p gold per MIL-G-45204 over 50p nickel per 
QQN-290; 100 tin plating per MIL-T-10727 over 50 nickel per 
QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


7.621 


3.18 
A126-ND — A129-ND 


No. Pin Dim. 
of | Centers A 

Pins | _mm mm 
8 7.62 11.43 
14 7.62 19.05 
16 7.62 21.59 
20 7.62 26.67 
24 | 15.24 31.75 
28 | 15.24 36.83 


Digi-Key Pricing Aries 

Part No. u 25 _| Part No 
A126-ND@ 5.00 110.00 | 08-823-90 
A127-ND@ 6.10 134.20 | 14-823-90 
A128-ND@ 6.63 145.75 | 16-823-90 
A129-ND@ 8.15 179.30 | 20-823-90 
A130-ND@ 12.55 276.10 | 24-6823-90 
A131-ND@ 14.08 309.65 | 28-6823-90 


40 | 15.24 | 52.07 | A132-ND 18.33 403.15 | 40-6823-90 
@ RoHS Compliant 
Vertisockets™ 


Vertical Mount - Thrifty Model 


For displays on .300” (7.62mm) centers, 
14 pin 

These low-cost Vertisockets are recom- 
mended for high-volume vertical display 
mounting applications. 


Available in tin-plated only 


.390 
(9.91) 


Digi-Key Pricing Aries 
Part No. al 25 100 500 
A116-ND 4.80 105.60 326.53 1440.58 


14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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QARIES’ 
ELECTRONICS, INC. 


Lock / Eject 
DIP Sockets 


[nema F ———-+ 
ie Ejector/Lock Latch 
| CT 


ae 
rrr 
2.020 
ko @8a" “een 
No. Dimensions 
of Inches (mm) 
Pins A B c D E F G 
14 400 .950 -300 .280 170 1.300 490 
(10.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) 
16 400 1.050 -300 .280 .870 1.540 490 
(10.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) 
24 700 1.490 -600 182 1.300 1.800 460 
(17.78) | (37.85) | (15.24) | (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) 
28 700 1.690 -600 182 1.500 2.000 460 
(17.78) | (42.90) | (15.24) | (4.62) | (38.10) | (50.80) | (11.68) 
30 700 1.890 600 182 1.700 2.200 460 
(17.78) | (48.00) | (15.24) | (4.62) | (43.18) | (55.88) | (11.68) 
40 100 2.290 600 182 2.100 2.600 460 
(17.78) | (58.20) | (15.24) | (4.62) | (63.34) | (66.04) | (11.68) 
Fits Jumper 

No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries 
Pins such as: Part No. 1 25 100 | Part No. 
14 IC Packages | A514-ND 3.80 3.04 2.16 | 14-C280-10 
16 IC Packages | AS16-ND 4.10 3.28 2.33 | 16-C280-10 
24 IC Packages | A524-ND 5.73 4.58 3.25 | 24-C182-10 
28 IC Packages | A528-ND 6.08 4.86 3.45 | 28-C182-10 
32 IC Packages | A532-ND 6.95 5.56 3.94 | 32-C182-10 
40 IC Packages | AS40-ND 883 7.06 5.01 | 40-C182-10 


Series X518 Collet Sockets 
with Solder Tail Pins 


187 (4.0) Single Row 
f+.100 (2.54) hy | H 1, 
(Bi PESQOGROD eee Ty TT TT 
(1.27) --—.154 (3.9) 


Features: * Can be cut to the number of pins desired to fit the 
application * Side-to-side and end-to-end stackable Specifications: 
* Socket Body: Black UL94V-0 nylon 4/6 * Contact Current Rating: 
3A * Operating Temperature: Tin plating: 221°F (105°C); Gold plating: 
257°F (125°C) * Accepts leads .015”-.025” (.381mm-.635mm) in dia- 


Pin-Line Sockets 
with “Break” Feature 


.030(0.76) Wire Wrap _ 
.170(4.82) Ef | 20065 08) 
120(3.05) f stove n 
.09(2.29) |l o20¢0.51) dk 
Solder Tail ‘ pelea 100(2.54) ces08 
100(2 25 @ OOOO) OOC09 


ain 2: oF 5) — 


Features: ¢ Tin-plated Pin-Line sockets can be snapped apart into any 
number of pins without damage or loss of pins. * Pin-Line sockets are 
low profile and used for mounting devices with .100” (2.54mm) spacing 
between pins. * Rows of socket strips may be mounted on any centers 
or side-by-side for .100” (2.54mm) grid or matrix patterns. Strips also 
butt end-to-end and maintain .100” (2.54mm) spacing. 


No. of Digi-Key Price Each 
Pins Part No. 1 25 100 


Solder Tail Dip Socket with Screw Machined Pin 
25 A208-ND 2.78 2.45 1.89 
Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 
25 A209-ND 5.42 4.71 


3.57 


Pin-Line SIP Headers | ROHS 


.025(0.64) 


ab: .019 X 015 
(0.48 X 0.38) 
Solder Tail 


25 Contact Header 


Forked Contact Plating = 100," Tin 


Fig. 2 


25 Contact Header 
Plating = 10” Gold 


Features: * Coined contacts » “Break” feature on Pin-Line headers 
assures headers can be easily snapped off to any number of positions 
without loss or damage to any pins. No tool is required. The “break” 
feature minimizes stocking problems and gives immediate adaptability 


Strip Line SIP Sockets 


Solder 
eyyee 


“IY 


Wire 
Wrap 


T 
(ol a .260(6.60) 
= soos OO] 
475 . a: -690(17.53) 
(4.45) T 
| Ie 
.075 (1.91) .100 (2.54) 


Features: * Bifurcated contacts Specifications: * Contacts: Grade 
A spring temper phosphor bronze QQB-7500 »* Plating: 100p tin per 
MIL-T-10727 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


No. |Solder Tail Wire Wrap 
of |Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Pins |Part No. fl 25 100 | Part No. ‘ 25 100 


12 |A200-ND 286 2.60 2.22 
20 |A201-ND® 3.85 3.50 2.98 
25 |A202-ND@® 4.81 4.38 3.73 
34 |A203-ND@ 5.03 4.58 3.90 


@ RoHS Compliant 


Quad Flat Pack (QFP) 
to PGA Adapters 


Features: 

¢ Adapters convert surface mount type (SMD) Quad Flat Pack (QFP) 
packages to standard pin grid array through-hole packages on .100” 
(2.54mm) pin spacing. This allows SMD QFP packages to be used 
in standard PGA and PGA ZIF sockets, which is extremely useful 
for testing. 


A204-ND® 346 3.01 2.28 
A205-ND 5.05 4.39 3.33 
A206-ND® 6.37 5.53 4.19 
A207-ND 7.83 6.80 5.15 


* SMD QFP packages are typically less expensive and often more 
readily available than their through-hole PGA counterparts. 

* Users do not have to redesign through-hole boards in order to utilize 
the advantages of the SMD QFP packages. 


meter, .100" (2.54mm) minimum in length Mounting: Suggested PCB for any length header requirement to any grid or matrix pattern. Chip 
hole: 080" 2/002 4 7omm 20st) diameter -_ — = Type/ | Pads | PGA | Pins/ |Digi-Key Price Each _| Aries 
igi-Ke' rice Eacl ries i 
Naat Digi-Key Price Each nies pies ? ‘a He asa leone Mfg. | No. | No. |Matrix|PartNo. 1 25_| Part No. 
Pins | Description Part No. 1 25 ‘| Part No. Jepec | 132 | 132 | 13x13|A174-ND 32.20 27.60 | 95-132125 
0 | tin Plated M60-ND 2.75 2.31 140-0518-10 ANIS-ND 2.66 2.34 1.89 | 25-0600-10 EIA, | 160 | 160 | 15x15 |A176-ND 31.13 26.69 | 96-160m65 
Gold Plated A461-ND 4.05 ——3.41_| 40-0518-11 A738-ND 13.08 9.94 — 7.33 | 25-0625-11 clad | 208 | 208 | 17x17 |A722-ND 45.94 39.38 | 96-208M50 
No. of Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Aries 
Surface Mount SOIC to Pins | Type| A B Cc D [= F G H Part No. 1 25 100 | Part No. 
8 /soic| 400 | 460 | 300 | 300 | 455 | 155 | 150 | 121 | A724-ND 5.95 5.00 3.25 | 08-350000-10 
DIP, SSOP to DIP, and SOJ 44 [Solc| 700 | 450 |~ 300 | 600 |~.420 | 138 | ~ 300 | 180 | A725-ND 5.95 5.00 3.25 | 14-350000-10 
ssop| 700 | 400 | 300 | 600 | 340 | 060 | 154 | — | A730-ND 26.83 22.54 14.65 | 14-351000-10 
to DIP Adapters ie |Solc} 800 [450 | 300 | -700 7-420 | 138 | 350 | 180 | A726-ND 5.95 5.00 3.25 | 16-350000-10 
ssop| 800 | 400 | 300 | 700 | 340 | 060 | 179 | — | A731-ND 26.83 22.54 14.65 | 16-351000-10 
eae 7g (SSOP) 300. | ~400 7-300 |~ 800 |~340 | ~060 | ~-205 | —~Y A732-ND_23.85 20.04 13.03 | 18-351000-10 
Specifications: soic| 900 | 450 | 300 | 800 | 420 | 138 | 400 | 180 | A736-ND 5.88 5.04 4.59 | 18-350000-10 
é gage : ai re Soic] 7.000 | 450 | 300 | .900 | 420 | 138 | 450 | 180 | A727-ND 5.95 5.00 3.25 | 20-350000-10 
Mek -062" (1.57mm) thick, double-sided FA-4, with 1 oz. copper’ | 54 |'sqy| 4999 | 420 | ‘300 | (900 | (350 | ‘090 | 600 | 1060 | A325-ND 6.27 5.37 4.89 | 20-350001-10 
ssop| 1.000 | 400 | 300 | 900 | 340 | 060 | 230 | — | A733-ND 26.83 22.54 14.65 | 20-351000-10 
+ Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard oq [SOlc] 1-200 |~-700 |~.600 | 1.100 |~455 [150 |~ 550 |~180 | A720-ND 9.93 8.34 5.42 | 24-650000-10 
‘ : ; soic| 1.200 | 450 | 300 | 1100 | 420 | 138 | 550 | 180 | a322-ND 4.17 3.57 3.25 | 24-350000-10 
* Plating: 200p” (5.08 ym) minimum 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 soic] 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | 450 | .075 | .650 | 375 | A320-ND 9.84 8.43 7.68 | 28-650000-10 
Type 1 over 100” (2.54pm) minimum nickel per QQ-N-290 28 SOIC | 1.400 400 300 1.300 350 .090 650 .375 | A321-ND 6.27 5.37 4.89 | 28-350002-10 
. . ; ssoP| 1.400 | 400 | 300 | 1300 | 340 | .o60 | 333 | — | A734-ND 26.83 22.54 14.65 | 28-351000-10 
* Mounting: Suggested PCB hole: .028" (.71mm) diameter ssoP| 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | 340 | 070 | .333 —__|A735-ND 37.20 31.25 20.32 _| 28-651000-10 
ap | SOs | 1.600 |~-700-|~600 (7.500 |~.680f 200.750. | 405 Ag23-ND 10.34 8.87 8.07 | 32-650000-10 
sou | 1.600 | 530 | 400 | 1.500 | 500 | 090 | 750 | 425 | A324-ND 9.10 7.80 7.10 | 32-450001-10 
RoHS Compliant 
8 [Soic] 400 | 460 | 300 | 300 | 455 | 155 | 150 | 121 | A744-ND 6.95 5.84 3.80_| 08-350000-11-RC 
14 [SOIC] 700° 450 |~-300 |~ 600 [420° [138 | ~-300 [180 A745-ND 6.95 5.84 3.80 | 14-350000-11-RC 
ssop| 700 | 400 | 300 | 600 | 340 | 060 | 154 | — | A746-ND 22.20 18.65 12.13_| 14-351000-11-RC 
ye [Solel soo [450 |~ 300 | ~-700 |~420 [138° [350 [180 [A747-ND 6.95 5.84 3.80 | 16-350000-11-RC 
‘A ssop| 800 | 400 | 300 | 700 | 340 | 060 | 179 | — | A74s-ND 22.20 18.65 12.13 _| 16-351000-11-RC 
Ea yg [SSOP] 900 | 400 |~ 300 | 800 |~.340 [060 [205 | —~ | A749-ND 22.20 18.65 12.13 | 18-351000-11-RC 
‘- =i D——+ soic| 900 | 450 | 300 | 800 | 420 | 138 | 400 | 180 | A750-ND 6.95 5.84 3.80_| 18-350000-11-RC 
| soic] 1.000 | .450 | 300 | 900 | 420 | 138 | 450 | 180 | A7S1-ND 6.95 5.84 3.80 | 20-350000-11-RC 
toannnaanogoag 20 |soJ| 1.000 | .420 | 300 | 900 | 350 | .090 | 600 | ‘060 | A752-ND 18.58 15.61 10.15 | 20-350001-11-RC 
= ssop| 1.000 | 400 | 300 | 900 | 340 | 060 | 230 | — |a753-ND 22.20 18.65 12.13 | 20-351000-11-RC 
tomounaaonuoan Fa pg |Solc| 1-200 | ~ 700 |~.600 | 7.100 455 [150 | ~ 550 | 180 [A754-ND 25.55 21.47 13.96 | 24-650000-11-RC 
a soic| 1.200 | 450 | 300 | 1100 | 420 | 138 | 550 | 180 | A755-ND 6.95 5.84 3.80__| 24-350000-11-RC 
0.045 0.018 soic} 1.400 | .700 | .600 | 1.300 | .450 | .075 | 650 | .375 | A756-ND 15.25 12.81 8.33 | 28-650000-11-RC 
28 |soic| 1.400 | .400 | 300 | 1.300 | .350 | .o90 | 650 | .375 | A757-ND 1218 10.23 6.65 | 28-350002-11-RC 
ssop| 1.400 | 400 | 300 | 1.300 | 340 | 060 | 333 | — |A758-ND 22.20 18.65 12.13_| 28-351000-11-RC 
3 | Sou] 1.600 [~-700 |~-600 | 1.500 |~-650 [200 |~750 | ~425 | A760-ND 36.60 30.75 19.99 | 32-650000-11-RC 
sos} 1.600 | 530 | 400 | 1500 | 500 | 090 | 750 | 425 | A761-ND 77.53 65.13 42.33 | 32-450001-11-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ARIES’ 


Surface Mount . 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: * Pins and Con- AT7 
tacts: Phosphor bronze rAn | S020 
adapter * Body: FR-4, .062” : 
(1.57mm) thick »* Socket: 
LCP, UL94V-0 rated » Pads 
and Traces: 1 oz. minimum 
copper. Plating: * Pins: 
200” tin per MIL-T-10727 
over 100y” nickel per — 062-1 
QQ-N-290 * Contacts: 150y” With socket ~ 

90/10 tin/lead “tee 


‘ 
3S 
S 


=} 
= 
018 


ros 


jocoecosccee 


No.of] Dimensions - Inch | Digi-Key Price Each Aries 

Pins| A B C_ {Part No. 1 25 Part No. 
28 | 77 1.40  .705 | A326-ND 23.85 20.45 | 28-653000-10 
32 | .705 1.60 .805 |A721-ND 38.40 32.26 | 32-653000-10 
44) 97 2.20 .910 |A327-ND 27.48 23.55 | 44-653000-10 
68 | 1.28 3.40 1.220 | A328-ND 31.80 27.26 | 68-653000-10 
84 | 148 4.20 1.420 | A329-ND 31.80 27.26 | 84-653000-10 


TO to DIP RoHS 
Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and a circular 8-pin TO can 
male pin footprint on the bottom, can be readily mounted on boards 
having TO thru-hole footprints without having to redesign the board. 
Specifications: * Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic * Female Pin Body Plating: 200y” minimum tin 
over 100” minimum nickel * Contact Plating: 10y” minimum gold 
over 50” minimum nickel ¢ Male Pin: Brass alloy 360 * Male Pin 
Plating: 200y” minimum tin ¢ Current rating: 3 Amps » Operating 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating * Accepts leads .015”-.025” 
(.38mm-.64mm) in diameter, .100"-.125” (2.54mm-3.18mm) long 
Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028” 
(.71mm) diameter 


eee 1-230) 7.125 Trt 
Pin 1/7 §4- : Nicaea 095 foe 
TQ IO : 1 Mie 8 
8300/6 9}-100 0.018 
L -200 
Ste ri 020 alae 
£300! be, ; lio Tgq]8 9.053 
& 2l0 2°e 0} 7 
Se 3)0%,8 o| 6 
45° lo ee rs 
5 
Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.06 5.19 4.73 4.33 | 1109523 


Adapter Sockets 


ae 


A501/502 A503/504 


700 
500, oe 600 = 
~ Fo55 
300 
130 <b 
b- .600 —-1 kaool 
No. of | Description | Digi-Key Price Each Aries 
Pins Inch Part No. 1 25 100 | PartNo 
24 300 ~.600 | ASO1-ND 7.30 5.55 3.65 | 1106396-24 
28 -300~.600 | A502-ND 7.98 6.07 3.99 | 1106396-28 
24 600 ~.300 | A503-ND 7.30 5.55 3.65 | 1107254-24 
28 600 ~.300 | A504-ND 7.98 6.07 3.99 | 1107254-28 


PGA Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


100 
Typ. 


i 


i J t 
f 
125 
Ty 
“020x.012 9.135 
Solder Tail 


Features: * The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. * A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. * Housing of glass filled PPS, UL94V-0 rated 
Specifications: * Contacts: Beryllium copper * Temperature 
Rating: -65°C ~ 125°C » Housing: Glass filled PPS, UL94V-0 rated 
* Handle: Stainless steel 


Grid | No. of Dimensions - Inch 
Size Pins A B c 


13x13) 169 1.894 1.675 1.200 
15x15) 225 2.094 1.875 1.400 
17x17) 289 2.294 2.075 1.600 
19x19) 361 2.494 2.275 1.800 
21x21 441 2.694 2.475 2.000 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
A314-ND® 29.45 
A315-ND 36.69 
A316-ND® 44.75 
A317-ND@ = 53.83 
A318-ND@ 63.98 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices 
up to 44 pin devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15” (3.81mm) to .60” (15.24mm) 


Materials: 


¢ Body: Glass-filled PPS, UL94V-0 rated 
¢ Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543 
¢ Hardware: Stainless Steel 

Plating: 20u” minimum gold per MIL-G-45204 over 
100y”: minimum nickel per QQ-N-290 over 20)” 
minimum copper per MIL-C-14550. 


880 


685 + 
i I 
8B Pit Pa 
rao pes S 
if] $2 3 o 
1) 8 & 
-163} ‘4X 
T 33250 al 0.125 
50 —— oye 
—— 3.36 
Digi-Key Price Aries 
Part No. Each Part No. 
A339-ND@ 134.38 44-547-11 


44 Pos. DIP Adapter 
(Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 
A728-ND 61.45 44-647-10 


@ RoHS Compliant 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Lo-Profile 
Sockets 


Features: 


A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF (zero 
insertion force) sockets provides a low cost solution for a test socket 
with a height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with handle in 
open position, measures just .554” (14.07mm). 


Specifications: 


¢ Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated * Body: Glass filled 
polyester, UL94V-0 rated. * Cam: Cast metal 


750. .065 

(G54) (19-08) (7-65) 1-300 (7.62) 
aay eeet) 

LB) 

Ne 4051 = 600 = ( 

test points oe) (15.24) 


Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 
Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 


1.450 (36.83) | A346-ND 8.66 7.88 6.70| 24-526-10 
1.650 (41.91) | A3847-ND 8.17 7.43 6.32] 28-526-10 
2.250 (57.15) | A348-ND 9.82 8.93 7.59] 40-526-10 


Zero Insertion Force 


(ZIF) Sockets 


Specifications: * Contacts: Heat treated beryllium copper 
¢ Plating: 100y tin plating per MIL-T-10727 * Sockets: Glass filled 
thermoplastic 


Universal Zero 
Insertion Force (ZIF) 
Test Sockets 


The Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 


Features: 


* .900 (22.86) overall height with contact level up * Available 24, 
28, 32, 40, 48 pins in body of UL94V-0 rated polyphenylene sulfide 
* Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for 
up to 150°C) «Insulation Resistance — 1000MQ minimum Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC minimum «Contact rating — 1 
amp All pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into PCBs with 
.600 (15.24) centers. * Sockets can be soldered into PC boards or 
plugged into any socket. * Contacts are normally closed to eliminate 
dependence on plastic to sustain contact. 


Dimension - Inch (mm) 
A B 

1.74 (44.20) |1.10 (27.94) 

1.94 (49.28) | 1.30 (33.02) 

2.14 (54.37) | 1.50 (38.10) 

2.54 (64.52) | 1.90 (48.26) 

2.94 (74.68) | 2.30 (58.42) 

No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Plating |Part No. i 25 100 Part No 
24 Tin | A300-ND 7.90 6.92 6.72 | 24-6554-10 
24 Gold |A301AE-ND 11.42 10.00 9.72 | 24-6554-11 
28 Tin | A302-ND 9.02 7.90 7.68 | 28-6554-10 
28 Gold | A303-ND 12.38 10.84 10.53 | 28-6554-11 
32 Tin | A304-ND 10.06 8.81 8.56 | 32-6554-10 
32 Gold | A305-ND 13.74 12.03 11.69 | 32-6554-11 
40 Tin | A306-ND 12.02 10.52 10.23 | 40-6554-10 
40 Gold | A307-ND 16.38 14.34 13.93 | 40-6554-11 
48 Tin | A308-ND 14.10 12.34 11.99 | 48-6554-10 
48 Gold | A309-ND 19.16 16.77 16.30 | 48-6554-11 
Quick-Release 


Universal ZIF 
Test Socket 


Features: 


* Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) to 
-600” (15.24mm) centers * Sockets go into PCB .600” (15.24mm) 
centers * Swing quick-release handle down to open contacts and 
insert device. Release and handle automatically returns as contacts 
close onto device leads. 


Specifications: 


* Socket Body: Black UL94V-0 Glass-filled Poly- Li 
phenylene Sulfide (PPS) 


* Handle: stainless steel 


* Contact Current Rating: 1 amp Loop Handle 

¢ Insulation Resistance: 1000MO minimum 

* Life Cycle: 25,000 ~ 50,000 cycles 

* Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 302°F (150°C) 
Gold plating 


* Retention Force (when closed): 55 grams/pin based on 
a .020” (.51mm) diameter test lead * Accepts leads .015”-.035” 
(.38mm-.89mm) wide, .100”-.280” (2.79mm-7.11mm) long 


@ RoHS Compliant 


100 No. of| Dimension - Inch (mm: 
hl Seariconreta| Pins | _A ; 
PHRHAER AES AE: 241.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 
28 |1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 
32 |2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 
40. |2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 
48. |2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 
i. 
77max ht. J 9801889) No. of Digi-Key Price Each Aries 
436 ke a a .65(16.51) Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 
|_4_4 Rast Height 24 | TinPlated | A439-ND 11.93 10.02 8.12 | 24-6574-10 
es ew ase 24 | Gold Plated | A440-ND 13.80 11.60 9.39 | 24-6574-11 
(15.24) (9 38 X 0.51) 28 | TinPlated | A441-ND 13.60 11.43 9.26 | 28-6574-10 
28 | Gold Plated | A442-ND 18.70 15.71 12.73 | 28-6574-11 
Dimension A | Digi-Key Price Each Aries i | | S 
pegee lee) ' S Each ea | Alles ae 32 | TinPlated | A443-ND 15.33 12.88 10.43 | 32-6574-10 
32 | Gold Plated | A444-ND 2090 17.56 14.22 | 32-6574-11 
24 | 1.90 (33.02) PISCE 10.65 9.59 9.06) 24-516-10 40 | TinPlated | A445-ND 1813 15.23 12.33 | 40-6574-10 
28 | 1.62 (41.15) /A146-ND® 11.45 10.31 9.74) 28-516-10 40 | Gold Plated | A446-ND 24.73 20.77 16.82 | 40-6574-11 
40 | 2.10 (53.34) /A152-ND® 15.10 13.59 12.85 /40-516-10 48 | Tin Plated ) A447-ND 21.28 17.88 14.48 | 48-6574-10 
¢ RoHS Compliant 48 | Gold Plated | A448-ND 28.93 24.30 19.68 | 48-6574-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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ASSMANN PLCC Sockets 


Specifications: 

¢ Contacts: Phosphor bronze, 
tin and gold plated 

* Current Rating: 1 Amp 

¢ Insulating Resistance: 
1000MO minimum 

* Withstanding Resistance: 
600Vrms 

¢ Contact Resistance: 30m0 
maximum 

* Operating Temperature: 
-55°C ~ 110°C 

¢ Insulator: PBT, UL 94V-0 


IC Sockets Machine Pin 


With gold plated precision spring 
contacts, open frame, solder pin and 
wire wrap terminals. 

Contacts Spring: Copper alloy, 4 finger 
contact. Surface gold over nickel. 
Absolute protection against capillary 
action. Connecting pins: brass, solder 
version. Mechanical and Electrical 
Data: Depth of Insertion: 2.3mm ~ 
3.7mm. Vibration: 20g after MIL- 
STD-202. Shock: 150g to MIL-STD-202. 
Insertion Frequency: >1000. Transitional 
Resistance after 100 insertion cycles: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: <0.9pF. Capacity between opposite 
adjacent contacts: <0.4pF. Air and creepage space between adjacent contacts: >0.4mm. Insulators: Polyester GV, VO 
self-extinguishing, UL 94. Insulation Resistance: 10120. Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Retains shape in 
solder bath. Resistant to detergent. Contact Plating: Pin: Tin; Clip: Gold. 


No. Dimensions 5 7 
No. of Dimensions 
of Inch Digi-Key Price Each Assmann % fae ' 
Fig.| Contacts} AB C__| PartNo. 1 10 100 | Part No. bis ors ay ince eee | ipeunee Pee nae re eee 
PLCC — Thru Hole : , 7 2 
Solder Tail 
Tin — RoHS Compliant 
= 7 FI Gold Flash 
28 | 071 071 0.30 | AE10055-ND 83 8166 | ACOS287-8 6 [040 0:30 0.40 | AET0022-NDe 3632-26] AROG-HZLTTA 
32 | 0.71 0.81 0.30 | AE10056-ND 1.02.89 ~=—.72 | A-CCS32--R 8 | 0.40 0.90 0.40 OE CO UNE 48 42 34) -AROBAZL-TT-R 
1 44 | 0.93 0.93 0.50 | AE10057-ND 141.9778 | A-CCS44-2-R 14 | 0.40 0.30 0.70 Ee NOR G8, 408) ape) ARS He Lee 
52 102 102 060 | AE10058-ND 123 1107 87 | A-CC852-2-R 16 | 0.40 0.30 0.80 | AE10013-ND@ .93 81.66 | AR16-HZL-TT-R 
68 | 1.23 1.23 0.80 | AE10059-ND t71 149 1.20 | A-CCS68-2-R 18 | 0.40 0.30 _0.90 [ARIOOIZNDS: 102.8072 /ARIG-HZLTIER, 
i z 2 1 [20 [0.40 0.30 1.00 | AE10015-ND@ 111 97.78 | AR20-HZL-TT-R 
84 1.42 1.42 1.00 SEA 1.83 159 1.29 | A-CCS84-Z-R oa 1070 Oe0 120 [RES Tos: 44h Se aBDaEoE Sr 
7 = 7 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE10016-ND@ 1.38 1.20 .97|AR24-HZL-TT-R 
ae ost ae. oa Rakes 1 re 8S ocean 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10017-ND@ 1.68 1.46 1.18] AR28-HZL-TT-R 
28 | 0.71 0.71 0.30 | AE7333-ND 121 1.05 —_.85 | A-CCS28-G 40 | 0.70 0.60 2.00 RAEI OO Nee, eis, ier hed) Amon EER 
28 | 0.71 0.71 0.30 | AE10062-ND¢@ 1.56 1.36 1.10 | A-CCS28-G-R BBP 10:70" 0:60) 2240 see On” Gold 26 229s 085 ARSE Tee 
32 0.71 0.81 0.30 | AE7334-ND 1.40 1.21 .98 | A-CCS32-G 
1 32 0.71 0.81 0.30 | AE10063-ND@ 162. «1.47 1.14 | A-CCS32-G-R 6 | 040 0.30 0.30 | AE10021-ND® 66 58.47) ARO6-HZL/01-TT-R 
44 0.93 0.93 0.50 | AE10064-ND@ 186 1.62 1.31 | A-CCS44-G-R 8 0.40 0.30 0.40 | AE10175-ND@ 87 -76 —.61 | ARO8-HZL/01-TT-R 
52 1.02 1.02 0.60 | AE7336-ND 152 1.32 1.07 | A-CCS52-G 14 | 040 0.30 0.70 | AE7302-ND 1.14 96.78) AR14-HZL/01-TT 
52 1.02 1.02 0.60 | AE10065-ND@ 2.10 1.82 1.47 | A-CCS52-G-R 14 0.40 0.30 0.70 AE10023-ND@ 1.56 1.36 1.10 | AR14-HZL/01-TT-R 
68 1.23 1.23 0.80 | AE10066-ND@ 2.52 219 1.77 | A-CCS68-G-R 16 0.40 0.30 0.80 AE10024-ND® 1.80 1.56 1.26 | AR16-HZL/01-TT-R 
84 1.42 1.42 1.00 | AE10067-ND@ 2.82 2.45 1.98 | A-CCS84-G-R 20 0.40 0.30 1.00 AE10025-ND@ 2.31 2.01 1.62 | AR20-HZL/01-TT-R 
PLCC — Surface Mount 1] 24 ]0.70 0.60 1.20 | AE10026-ND@ 273 237 1.92 | AR24-HZL/01-TT-R 
Tin 24 | 0.40 0.30 1.20 | AE10027-ND@ 2.73 237 1.92 | AR24-HZL/7/01-TT-R 
Hl = SMe 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10028-ND@ 3.18 2.76 2.23 | AR28-HZL/01-TT-R 
os oS aos ne A oeeNeS. oS ee a Feces enn 28 | 0.40 0.30 1.40 | AE10029-ND@ 3.03 2.63 2.13 | AR28-HZL/7/01-TT-R 
32 072 082 0.40 | AE10070-NDe ‘a1 7” 57 | A.CCS32-2-SM-R 32 | 0.70 0.60 1.60 | AE10030-ND@ 3.45. 2.99 2.42 |AR32-HZL/01-TT-R 
2 44 | 0.92 092 0.50 | AE10071-ND@ 990 78 63 | A-CCS44-Z-SM-R 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE10031-ND® 432 3.75 3.03 | AR40-HZL/O1-TT-R 
52 102 102 060 | AE7343-ND 96 ‘83 7 | A.CCS52-7-8M 48 | 0.70 0.60 2.40 | AE7311-ND__ 3.74 3.25 2.62 | AR48-HZL/01-TT 
52 7.02 1.02 0.60 | AE10072-ND@ 99 86 .70 | A-CCS52-Z-SM-R 30p” Gold 
68 1.22 1.22 0.80 | AE10073-ND@ 1.11 97 .78 | A-CCS68-Z-SM-R 6 0.40 0.30 0.30 | AE10033-ND@ 1.20 1.04.84] ARO6-HZL/07-TT-R 
- 8 | 0.40 0.30 0.40 | AE7313-ND .93 81.66 | ARO8-HZL/07-TT 
RoHS Compliant 8 | 0.40 0.30 0.40 | AE10034-ND@ 1.62 1.41 1.14 | ARO8-HZL/07-TT-R 
14 | 0.40 0.30 0.70 | AE7314-ND 1.47 1.28 1.03] AR14-HZL/07-TT 
14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10035-ND@ 2.76 2.40 1.94 | AR14-HZL/07-TT-R 
Ic Sockets 16 | 0.40 0.30 0.80 | AE10036-ND@ 3.21 2.79 2.25|AR16-HZL07-TT-R 
18 | 0.40 0.30 0.90 | AE10037-ND@ 3.51 3.05 2.46 | AR18-HZL/07-TT-R 
. . 20 | 0.40 0.30 1.00 | AE10038-ND@ 4.05 3.51 2.84 | AR20-HZL/07-TT-R 
Dual Wipe Solder Tail 1 | 24 |070 0.60 1.20 | AE7318-ND 247 244 1.73 | AR24-HZL/07-TT 
Specificauans: 24 | 0.40 0.30 1.20 | AE10040-ND@ 4.83 4.19 3.39 | AR24-HZL/7/07-TT-R 
Peer alone: : 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10041-ND@ 5.61 4.87 3.93 | AR28-HZL/07-TT-R 
Contacts: Phosphor Bronze. Mechanical and 28 | 0.40 0.30 1.40 | AE7321-ND 2.88 2.50 2.02 | AR28-HZL/7/07-TT 
Electrical Data: + Transitional Resistance: <12mQ. 28 | 0.40 0.30 1.40 | AE10042-ND@ 5.31 4.61 3.72 | AR28-HZL/7/07-TT-R 
Capacity between adjacent contacts: <0.9pF. 32 | 0.70 0.60 1.60 | AE10043-ND@ 6.09 5.28 4.27 | AR32-HZL/07-TT-R 
Capacity between opposite adjacent contacts: <0.4pF. 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE7323-ND 4.55 3.95 3.19 | AR40-HZL/07-TT 
Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for 1 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE10044-ND@ 7.53 6.53 5.28 | AR40-HZL/07-TT-R 
minute. * Insertion Force: <1.5N ¢ Extraction Force: 48 0.70 0.60 2.40 AE7324-ND 4.97 4.31 3.48 | AR48-HZL/07-TT 
20.7N. Housing: * PBT and 30% Glass Fiber (UL 
ee ° Operating 8 | 0.40 0.30 0.40 | AE10046-ND@ 1.68 1.46 1.18] ARO8-HZW/T-R 
: 14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10047-ND@ 231 2.01 1.62|AR14-HZW/T-R 
—— 16 | 0.40 0.30 0.80 | AE10048-ND@ 267 2.32 1.87 | AR16-HZW/T-R 
No. of | Con- Dimensions . an 18 | 0.40 0.30 0.90 | AE7118-ND 243 1.85 1.50 | AR18-HZW/T 
Con- | tact (Inch) Digi-Key Pricing Assmann 18 | 0.40 0.30 0.90 | AE10049-ND@ 3.00 2.60 2.10 | AR18-HZW/T-R 
tacts | Plating | A B C | Part No. 1 10 100 500__| PartNo. 2] 20 [0.40 0.30 1.00 | AE10050-ND@ 3.33 2.89 2.34 | AR20-HZW/T-R 
6 Tin | 0.39 0.30 0.30 | AE1485-ND® 59 4.68 37.70 136.50 | A06-LC-TT-R 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE7124-ND 285 2.47 2.00 | AR24-HZW/T 
Gold | 0.39 0.30 0.30 | AE1486-ND@ 1.26 10.92 88.20 378.00 | A06-LCG-T-R ea nee gee ia Bey eeeNES: ace aes aoe Bowie 
Tin | 0.39 0.30 0.39 | AE9986-ND® 32 252 20.30 73.50 | A08-LC-TT-R 40 10.70 060 200 | AE7140-ND 521 459 3.16 |AR40-HZW/T 
8 | Gold | 0.39 0.30 0.39 | AE9987-ND@ 54 4.68 37.80 162.00 | A08-LCG-T-R 40 |0.70 060 200 | AE10053-NDe 633 549 444|AR40-HZW/T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.40 | AE9988-NDt® 54 4.32 34.80 126.00 | A08-LC-TR-R SHOHEG il 7 : : : : : 
Tin | 039 0.30 0.70 | AE9989-NDe® A 324 2610 9450 | AI4LC-TT-R iam 
14 | Gold | 0.39 0.30 0.70 | AE9814-ND 63 5.51 38.00 152.00 | A14-LCG-T 
Gold | 0.39 0.30 0.70 | AE9990-ND@ 63 5.46 44.10 189.00 | A14-LCG-T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.70 | AE9991-NDt® 54 4.32 34.80 126.00 | A14-LC-TR-R OK Industries 
Tin | 0.39 0.30 0.80 | AE9992-ND® 45° 3.60 29.00 105.00 | A16-LC-TT-R eran mane TE TEET GT ae 
16 | Gold |0.39 0.30 0.80 | AE9993-ND® 72 6.24 50.40 216.00 | A16-LCG-T-R Division of Jonard Industries Corp. 
Tin | 0.40 0.30 0.80 | AE9994-NDt® 63 5.04 40.60 147.00 | A16-LC-TR-R 
Tin | 0.39 0.30 0.90 | AE9995-ND@ 54 4.32 34.80 126.00 | A18-LC-TT-R i i 
g/cm 099 03) Oso [acseenD® = st fuse) tea | meuter™ | | IC Insertion/Extraction Tools 
Gold | 0.39 0.30 0.90 | AE9996-ND@ 81 7.02 56.70 243.00 | A18-LCG-T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.90 | AE9997-NDt® 68 5.40 43.50 157.50 | A18-LC-TR-R 
Tin | 0.39 0.30 1.00 | AE9998-ND® 59 4.68 © 37.70 136.50 | A20-LC-TT-R 
op | Gold | 0.40 0.30 1.00 | AEQ999-ND@ 87 7.54 60.90 261.00 | A20-LCG-T-R 
Tin | 0.40 0.30 1.00 | AE9845-NDt 26 62.09 16.82 60.90 | A20-LC-TR 
Tin | 0.40 0.30 1.00 | AE10000-NDte 77 612 49.30 178.50 | A20-LC-TR-R 
99 | Tin | 0.50 0.40 1.10 | AE10264-ND@ 86 6.84 55.10 199.50 | A22-LC-T2-R 
Gold | 0.50 0.40 1.10 | AE9822-ND 89 7.75 62.58 268.20 | A22-LCG 
Tin [0.70 0.30 1.20 |AE10285-ND® 63 5.04 40.60 147.00 | A24-LC-7-TT-R 
o4 | Tin | 0.70 0.60 1.20 | AE10001-ND@ 72 5.76 46.40 168.00 | A24-LC-TT-R 
Gold | 0.70 0.60 1.20 |AE10002-ND@ 1.08 936 75.60 324.00 | A24-LCG-T-R 
Tin | 0.70 0.60 1.20 | AE10003-NDte 90 7.20 58.00 210.00 | A24-LC-TR-R 
Tin | 0.70 0.60 1.40 | AE10004-ND@ 86 6.84 55.10 199.50 | A28-LC-TT-R 
og | Tin | 0.70 0.30 1.40 | AE10286-ND@ 77 612 49.30 178.50 | A28-LC-7-TT-R — - 
Gold | 0.70 0.60 1.40 |AE10005-ND@ 1.26 10.92 88.20 378.00 | A28-LCG-T-R ; a Digi-Key Price 
Tin | 0.70 0.60 1.40 | AE10006-NDte 1.08 8.64 69.60 252.00 | A28-LC-TR-R Fig. | Description Part No. Each 
32 | Tin |070 0.60 1.60 |AE10007-NDte 1.22 9.72 78.30 283.50 | A32-LC-TR-R 1 Extractor Tool, (8 ~ 24 pins) K157-ND 3.15 
Tin | 0.70 0.60 2.00 | AE10008-ND® 4.22 972 78.30 283.50 | A40-LC-TT-R Extractor Tool, (24 ~ 40 pins) K158-ND 23.47 
4g | Sold | 0.70 0.60 2.00 | AE10009-ND@ 1.80 15.60 126.00 540.00 | A40-LCG-T-R —_| Insertion and Extraction Kit K159-NDf¢ 79.83 
Tin | 0.70 0.60 2.00 | AE9851-NDt AB 3.67 29.58 107.10 | A40-LC-TR 3 Universal PLCC Extraction Tool ESD Safe K293-ND 21.74 
Tin | 0.70 0.60 2.00 | AE10010-NDte 1.53 12.24 98.60 357.00 | A40-LC-TR-R Low Cost Universal PLCC Extractor K374-ND 10.96 
t Retentive Leg Version RoHS Compliant t The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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aM Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets 


Econo ZIF 


— ¢ —— 
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Shrink DIP Socket SOIC Lidded Socket 


.070” Pin to Pin Pitch 


ZIP DIP SOCKETS: 

Features: * For DIPs with .100” (2.54mm) lead spacing * Pin counts for 14~64 leads * Lever actuated zero insertion force 
mechanism * Socket easily disassembles for repairability 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


ECONO ZIF SOCKETS: 

Designed for OEM/end use applications where field replacement or programming of DIPs is required. The patented ZIF 
feature uses screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for security against vibration or accidental unloading. Leads 
are on .100" centers. 


ZIP DIP RECEPTACLES: 

Features: * Matching receptacle for every ZIP DIP Socket, including “Universal DIP” and "Shrink DIP” * Mounting flanges 
hold receptacle to board « Pre-tapped holes in receptacle body mate with screw-hole in socket to hold socket firmly to 
receptacle (2 screws provided with each receptacle) 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone, Flammability Rating: UL94V-0 Color: Green 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30u” (.076ym) Gold over 50” (1.3 pm) Nickel Electrical Specifications: 
¢ Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


UNIVERSAL DIP SOCKETS .100 CENTERS: 

Features: * For DIPs with 100” lead spacing » Extra wide contact zone allows insertion of DIPs with distance between rows 
from .300” through .600” « Lever actuated zero insertion force mechanism * Socket easily disassembles for repairability 
Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SHRINK DIP SOCKETS: 


Features: * For DIPs with .070” (1.78mm) lead spacing » Pin counts from 28 through 90 leads * Lever actuated zero 
insertion force mechanism 


ZIP DIP Receptacles 


Universal DIP 
Socket 


PGA ZIP Socket 


= 


)\= omar) 


In-Line ZIP Strip 
Socket 


Note: Contacts Ordered Separately 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: Gold Flash over 50y” (1.3ym) Nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 1 
Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SOIC SOCKETS LIDDED: 

Features: * Lid can be actuated from top or front and is compatible with automated load/unload equipment » Compact 
envelope and side to side stackability maximize broad density »* Tweezer slot for easy manual loading/unloading Lid 
applies 80 grams normal force per lead for maximum electrical reliability * Accepts Gull Wing JEDEC devices sizes in .150” 
(3.81mm) and .300” (7.62mm) body widths 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyethersulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Black 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76ym) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


IN-LINE ZIP STRIP SOCKETS: 

Features: * For single-in-line packages on .100” (2.54mm) centers SIP pin counts from 10 through 36 leads * Lever 
actuated zero insertion force mechanism »* Ganging bar included to enable mass actuation »* Accepts pins up to .025” 
(0.6mm) square 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C. 


PGA ZIP SOCKETS: 

Features: ¢ Available in 10 x 10 matrix through 25 x 25 matrix * Used when only a few test sockets are needed * Provides 
individual components ready for assembly * Open pattern top plate; load only those contacts needed for your specific 
device pin pattern 

Physical Specifications: * Insulation Material: Polyethersyfone (PES); Flammability: UL 94V-OV Color: Black » Contact 
Material: Beryllium Copper «Plating Options: 30” (0.76um) Gold over 50y” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 

Note: Contacts Ordered Separately 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B c D Part No. 1 10 Part No. 
ZIP DIP Sockets 
14 1.30 (33.0) -60 (15.2) -60 (15.2) -300 (7.62) 3M1402-ND 10.17 80.69 214-3339-00-0602J 
16 1.39 (35.3) -60 (15.2) -70 (17.8) -300 (7.62) 3M1602-ND. 10.58 83.98 216-3340-00-0602J 
18 Gold 1.49 (37.8) -60 (15.2) -80 (20.3) -300 (7.62) 3M1802-ND. 10.99 87.28 218-334 1-00-0602J 
20 1.59 (40.4) -60 (15.2) -90 (22.9) -300 (7.62) 3M2002-ND 10.78 85.52 220-3342-00-0602J 
22 1.69 (42.9) -70 (17.8) 1.00 (25.4) -400 (10.16) 3M2202-ND 11.85 94.06 222-3343-00-0602J 
24 1.78 (45.3) -90 (22.9) 1.10 (27.9) -600 (15.24) 3M2402-ND 10.52 83.54 224-1275-00-0602J 
24 1.79 (45.5) .60 (15.2) 1.10 (27.9) -300 (7.62) 3M5000-ND 14.82 118.56 224-5248-00-0602J 
28 Gold 1.99 (50.5) -90 (22.9) 1.30 (33.0) -600 (15.24) 3M2802-ND 11.04 87.57 228-1277-00-0602J 
28 1.99 (50.5) .70 (17.8) 1.30 (33.0) -400 (10.16) 3M5001-ND 15.04 120.32 228-4817-00-0602J 
32 2.19 (55.5) -90 (22.9) 1.50 (38.1) -600 (15.24) 3M5076-ND 14.60 116.80 232-1285-00-0602J 
40 2.58 (65.6) -90 (22.9) 1.90 (48.3) -600 (15.24) 3M4002-ND 13.49 10703 240-1280-00-0602J 
64 3.95 (100.3) 1.30 (33.0) 3.10 (78.7) -900 (22.86) 3M6402-ND 21.10 167.49 264-4493-00-0602J 
40 Gold 2.58 (65.5) 1.30 (33.0) 1.90 (48.3) 1.00 (25.4) 3M5002-ND 20.60 164.80 240-3639-00-0602J 
42 2.68 (68.2) -90 (22.9) 2.00 (50.8) -600 (15.24) 3M5003-ND 16.44 131.52 242-1281-00-0602J 
48 2.98 (75.8) -90 (22.9) 2.30 (58.4) -600 (15.24) 3M5004-ND 20.50 164.00 248-1282-00-0602J) 
Econo ZIF Sockets 
16 Gold 1.10 (27.94) -50 (12.70) -700 (17.78) -300 (7.62) 3M1603-ND. 6.12 53.29 216-6278-00-3303 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail with Flanges 
14 1.00 (25.4) .60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M1401-ND 9.56 72.30 214-3339-09-0602J 
16 .96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M1601-ND 9.96 75.33 216-3340-09-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M1801-ND 9.83 74.40 218-3341-09-0602J 
20 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M2001-ND 10.22 77.28 220-3342-09-0602J 
22 1.06 (26.9) 65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M2201-ND 10.62 80.31 222-3343-09-0602J 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M2401-ND 10.01 75.75 224-1275-09-0602J 
24 96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5021-ND 11.28 90.24 224-5248-09-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M2801-ND 10.47 79.23 228-1277-09-0602J 
28 1.09 (27.9) .70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5026-ND 18.30 146.40 228-1290-09-0602J 
28 1.06 (26.9) 66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5028-ND 13.98 111.84 228-4817-09-0602J 
32 1.25 (32.0) .86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5030-ND 11.66 93.28 232-1285-09-0602J 
40 1.27 (32.3) .86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M4001-ND 13.86 104.87 240-1280-09-0602J 
40 Gold 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.00 (25.4) 3M5037-ND 16.44 131.52 240-3639-09-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5039-ND 14.34 114.72 242-1281-09-0602J 
42 1.30 (33.0) -90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5043-ND 14.14 113.12 242-1293-09-0602J 
48 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5045-ND 15.14 121.12 248-1282-09-0602J) 
64 Gold 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M6401-ND 20.91 158.19 264-4493-09-0602J 
64 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5049-ND 20.36 162.88 264-1300-09-0602J 
90 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5052-ND 31.94 255.52 290-1294-09-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap with Flanges 

14 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M5013-ND 12.32 98.56 214-3339-19-0602J 
16 96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M5014-ND 12.98 103.84 216-3340-19-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M5015-ND 13.66 109.28 218-3341-19-0602J 
20 1.00 (25.4) .60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M5016-ND 14.38 115.04 220-3342-19-0602J 
22 1.06 (26.9) .65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M5017-ND 14.24 113.92 222-3343-19-0602J 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5018-ND 12.82 102.56 224-1275-19-0602J 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(to91) 519 


3M Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets (cont.) 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B (o D Part No. 1 10 Part No. 
24 .96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5022-ND 14.86 118.88 224-5248-19-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5023-ND 14.38 115.04 228-1277-19-0602J) 
28 Gold 1.06 (26.9) .66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5029-ND 16.66 133.28 228-4817-19-0602J 
32 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5031-ND 24.44 195.52 232-1285-19-0602J 
40 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5034-ND 17.50 140.00 240-1280-19-0602J 
40 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.000 (25.4) 3M5038-ND 21.36 170.88 240-3639-19-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5040-ND 18.98 151.84 242-1281-19-0602J 
48 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5046-ND 20.14 161.12 248-1282-19-0602J) 
64 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M5051-ND 29.34 234.72 264-4493-19-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail without Flanges 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5019-ND 10.22 81.76 224-1275-29-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5024-ND 10.66 85.28 228-1277-29-0602J 
28 Gold 1.09 (27.9) -70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5027-ND 10.60 84.80 228-1290-29-0602J 
32 1.25 (32.0) .86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5032-ND 11.66 93.28 232-1285-29-0602J 
40 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5035-ND 14.16 113.28 240-1280-29-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5041-ND 14.34 114.72 242-1281-29-0602J) 
42 1.30 (33.0) .90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5044-ND 31.10 248.80 242-1293-29-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5047-ND 15.14 121.12 248-1282-29-0602J 
64 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5050-ND 20.30 162.40 264-1300-29-0602J 
90 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5053-ND 28.22 225.76 290-1294-29-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap without Flanges 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5020-ND 12.82 102.56 224-1275-39-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5025-ND 14.38 115.04 228-1277-39-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5033-ND 14.96 119.68 232-1285-39-0602J 
40 1.27 (32.3) .86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5036-ND 17.50 140.00 240-1280-39-0602J 
42 1.26 (32.0) -86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5042-ND 18.98 151.84 242-1281-39-0602J 
48 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5048-ND 20.14 161.12 248-1282-39-0602J 
Universal DIP Sockets 
24 1.77 (45.0) = 1.10 (27.94) = 3M2406-ND 13.06 103.64 224-1286-00-0602J 
28 1.99 (50.5) _ 1.30 (33.02) = 3M2806-ND 16.60 131.78 228-1371-00-0602J 
32 Gold 2.19 (56.6) — 1.50 (38.10) = 3M5005-ND 20.78 166.24 232-1287-00-0602J 
40 2.59 (65.8) = 1.90 (48.26) = 3M4006-ND 20.44 162.20 240-1288-00-0602J 
42 2.69 (68.2) = 2.00 (50.80) = 3M5006-ND 26.04 208.32 242-1289-00-0602J) 
Shrink DIP Sockets — .070” Pin to Pin Pitch 
28 1.60 (40.5) 1.42 (36.1) .70 (17.8) -40 (10.16) 3M5007-ND 13.90 111.20 228-1290-00-0602J 
32 1.73 (44.0) 1.56 (39.6) -70 (17.8) -40 (10.16) 3M5008-ND 19.54 156.32 232-1291-00-0602J 
42 Gold 2.10 (52.9) 1.90 (48.5) -90 (22.9) -60 (15.24) 3M5009-ND 19.06 152.48 242-1293-00-0602J 
56 2.57 (65.4) 2.40 (61.0) -90 (22.9) .60 (15.24) 3M5010-ND 25.90 207.20 256-1292-00-0602J 
64 2.90 (72.5) 2.68 (68.0) 1.10 (28.3) -80 (20.70) 3M5011-ND 25.18 201.44 264-1300-00-0602J 
90 3.77 (95.7) 3.59 (91.3) 1.23 (31.3) -90 (22.86) 3M5012-ND 40.26 322.08 290-1294-00-3302J 
SOIC Lidded Sockets 
8 1.45 (36.8) -47 (11.9) —= _ 3M5054-ND 19.02 152.16 208-7391-55-1902 
14 1.45 (36.8) -47 (11.9) = = 3M5055-ND 20.24 161.92 214-7390-55-1902 
16 Gold 1.59 (40.4) .57 (14.5) = = 3M5077-ND 21.48 171.84 216-7224-55-1902 
16 1.45 (36.8) -47 (11.9) _— = 3M5078-ND 21.48 171.84 216-7383-55-1902 
18 1.59 (40.4) -57 (14.5) = = 3M5056-ND 22.04 176.32 218-7223-55-1902 
20 1.59 (40.4) -57 (14.5) = — 3M5057-ND 23.28 186.24 220-7201-55-1902 
24 Gold 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5058-ND 25.72 205.76 224-7397-55-1902 
28 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5059-ND 28.12 224.96 228-7396-55-1902 
28 1.69 (42.9) -80 (20.3) = _ 3M5060-ND 28.12 224.96 228-7474-55-1902 
In-Line ZIP Strip Sockets 

10 1.77 (45.0) 1.60 (40.8) — _— 3M5061-ND 26.10 208.80 210-2599-00-0602 
20 2.77 (70.4) 2.57 (65.3) = = 3M5062-ND 29.44 235.52 220-2600-00-0602 
24 Gold 3.15 (80.0) 2.97 (75.4) = _— 3M5063-ND 30.50 244.00 224-5809-00-0602 
32 3.97 (100.8) 3.81 (96.8) _ =. 3M5064-ND 32.64 261.12 232-2601-00-0602 
36 4.35 (110.5) 4.17 (105.9) = = 3M5065-ND 33.64 269.12 236-6225-00-0602 

Matrix Digi-Key Pricing 3M 

Size Description Part No. 1 10 Part No. 
PGA ZIP Sockets 

10x10 Socket Kit without Contacts 3M5066-ND 29.12 232.96 200-6310-9UN-1900 

11x41 Socket Kit without Contacts 3M5067-ND 29.20 233.60 200-631 1-9UN-1900 

13x13 Socket Kit without Contacts 3M5068-ND 32.00 256.00 200-6313-9UN-1900 

15x15 Socket Kit without Contacts 3M5069-ND 53.06 424.48 200-6315-9UN-1900 

17x17 Socket Kit without Contacts 3M5070-ND 45.28 362.24 200-6317-9UN-1900 

19x19 Socket Kit without Contacts 3M5071-ND 57.08 456.64 200-6319-9UN-1900 

21x21 Socket Kit without Contacts 3M5072-ND 71.12 568.96 200-6321-9UN-1900 

25 x 25 Socket Kit without Contacts 3M5073-ND 91.38 731.04 200-6325-9UN-1900 

= Socket Contact - BeCu/Au Plated 3M5074-ND 22 1.76 300-6300-CNA-0002B 
= Extra Hole Plugs - Set of 10 3M5075-ND 1.50 12.00 200-4660-14-1900 


DIP Sockets 


Features: 
* Dual leaf, high compression contact provides reliable termination » Side and end stackable 


Specifications: 
* Insulation Material: Polyester glass filled * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Underplating: 35u” min. Nickel overall * Surface Plating: 
135y” min. Matte Tin overall * Current Rating: 1 Amp * Temperature Rating: -25°C ~ 85°C 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Contact A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Contact A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Straight Tail Kinked Tail 


8 .395 (10.03) 300 (7.62 -400 (10.16) | 3M5461-ND 21 1.82 14.70 | 4808-3000-CP 8 .395 (10.03) -300 (7.62) -400 (10.16) | 3M5473-ND 18 1.56 12.60 | 4808-3004-CP 


24 1.195 (30.35) .300 (7.62) 400 (10.16) | 3M5478-ND 33 2.86 23.10 | 4824-3004-CP 


( (7.62) ( 
14 .695 (17.65) | .300(7.62) | .400(10.16) | 3M5462-ND 18 1.56 12.60 | 4814-3000-CP 14 695 (17.65) | .300 (7.62) | .400(10.16) | 3M5474-ND = 18 = 1.56 12.60 | 4814-3004-CP 
16 .795 (20.19) | .300(7.62) | .400(10.16) | 3M5463-ND 18 1.56 12.60 | 4816-3000-CP 16 .795 (20.19) | .300 (7.62) | .400(10.16) | 3M5475-ND 21 1.82 14.70 | 4816-3004-CP 
18 | .895 (22.73) | .300(7.62) | .400 (10.16 ( 10.16) | 3M5476-ND 27 2.34 18,90 | 4818-3004-CP 
20 | .995 (25.27) | .300(7.62) | .400(10.16) | 3M5465-ND 24 2.08 16.80 | 4820-3000-CP 20 | .995 (25.27) | .300 (7.62) | 400 (10.16) | 3MS477-ND 27 2.34 18.90 | 4820-3004-CP 
( 


24 1.195 (30.35: 
24 1.195 (30.35: 


3M5466-ND 272.34 18.90 | 4824-3000-CP 


( 

( 

( 
3M5464-ND 24 2.08 ~—-16.80 | 4818-3000-CP 18 | .895 (22.73) nee 400 

( 

( 


28 1.395 (35.43) -300 (7.62) -400 (10.16) | 3M5480-ND 33 2.86 23.10 | 4828-3004-CP 


( 
( 
( 
( 
( 
300 (7.62) | .400 (10.16 
( 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5467-ND 27 2.34 18.90 | 4824-6000-CP 24] 1.195 (30.35) | 600 (15.24 
) 
) 
) 
) 


(30.35) 
( 
(30.35) ( ( (15.24) | 700 (17.78) | 3M5479-ND 33 286 23.10 | 4824-6004-CP 
28 | 1.395 (35.43) | 600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5469-ND = 27, 2.34 18.90 | 4828-6000-CP 28 | 1.395 (35.43) | .600 (15.24) | .700 (17.78) | 3M5481-ND 45 3.90 31.50 | 4828-6004-cP 
32 | 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5470-ND 33 2.86 23.10 | 4832-6000-CP 32 | 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700 (17.78) | 3M5482-ND 42 3.64 29.40 | 4832-6004-CP 
40 | 1.995 (50.67) | .600(15.24) | .700(17.78) | 3MS471-ND 42, 3.64 29.40 | 4840-6000-CP 40 | 1.995 (50.67) | .600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5483-ND 54 4.68 — 37.80 | 4840-6004-CP 
48 | 2.395 (60.83) | .600(15.24) | .700(17.78) | 3M5472-ND 544.68 ~—_37.80 | 4848-6000-CP 48 | 2.395 (60.83) | .600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5484-ND —.63— 5.46 44.10 | 4848-6004-CP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OEM Type “A” 
LCC Sockets 


aM IC Test Clips 


Features: 

Simplifies prototype and production testing, field 
service work, and Quality Control. 

* One-piece body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin 
DIP, etc. 

High reliability Gold contacts. 

* Proven 770 Alloy contacts. 


«Rugged, engineering-grade thermoplastic body 
molded around contact pins 


aN Surface Mount Test Clips 
by 3M Electronic Specialty Products 


Features: 

«Allow safe, convenient, fast and easy testing of 
normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (SOICs) 

Eight sizes available for .30” (7.62mm) and .15” 
(3.81mm) package sizes 

Helical compression springs and insulating contact 
combs ensure contact integrity during testing 

Permits devices stacked as close as .0505” (1.28mm) 


end-to-end to be tested simultaneously 


Knife Edge contacts concentrate high normal force in 
Standard .025” (.64mm) square contacts on .10” (2.54mm) centers at the 


a small area that break through oxides and conformal 


923690-08-ND 


coatings Shown probe end of the clip easily accept test probes or single row female socket 
connectors 
No. |Row to | Nail-Head Leads Headless Leads i ro ae my i tas ues polyester body pros ong service life 
ff] R Digi-K Pri Digi-K Pri * Available with alloy unplated and gold plated leads 
pial fanny ea ice he mo ie ee se tows safe, convenient testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) 
style ICs 
Alloy 770 «All four sides of test clip open simultaneously for fast and easy attachment 
8) 3 | pesbea ee beam | SNE) 11-54 . cine pee to PLCC until removed 
4) 3 ee 10.87 eee ies * Helical compression springs and insulating contact combs ensure contact 
16| .3 | 923700-ND 10.97 | 923690-16-ND 11.95 integrity during testing 
16 | .5/.6 | 923702-ND 18.24 | — = * Permits testing of ICs with as little as .200” (5.08mm) row to row spacing 
Features: 18| .3 | 923703-ND 15.42 | 923690-18-ND 16.50 between devices 
apn fecal ‘ : ; 20| .3 | 923704-ND 16.14 | 923690-20-ND 17.27 * Staggered contact rows on .100” (2.54mm) centers 
«Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers Variety of lid * Industry standard .025” (.64mm) square contact pins on the .100” (2.54mm' 
ea ae pede adapter ch hea egress Bia bay = 923714-ND 21.00 eas 7 montre: , t sq : a ) 
acceptable and available * Thruster spring helps register substrate three ¢ a 7 Sirota : * Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
corner notches, maintain centering * Polarizing post on bottom of socket 28 | 5/6 | 923718-ND 25.21 | 923690-28-ND 26.97 
¢ Through hole contact tails * No tools required for package insertion/ 28) .3 | 923717-ND 22.85 | 923689-28-ND 26.97 No. Narrow Wide 
removal » Full contact probe-ability * High temperature PPS plastic and 36 | .5/.6 | 923720-ND 27.97 923690-36-ND 29.94 of Digi-Key Price | Digi-Key Price 
BeCu contacts for rugged performance 40 | .5/.6 | 923722-ND 29.36 | 923690-40-ND 31.41 Pins | Description | Part No. Each | PartNo. Each 
Physical Specifications: Gold Plated -150” SOIC -300" SOIC 
i ; 7 ‘ 8 3 923743-08-ND 14.00 923739-08-ND 14.00 8 Alloy 764 | 923650-08-ND 12.87 | — = 
«Insulation: * Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS 
+ Flammability: UL94V-0 * Color: Black * Lid liter Aluminum : fe 14) 8 | 928743-14-ND 14.39 | 928739-14-ND 14.39 14 | Alloy 764 (Reese Ogaeamy 1202 lies ce 
Material: Stainless Steel + Thruster & Contact Material: Beryllium Copper 16) 3 Beare ONG 14.75 ese en 1ads ‘ ey Lb aa ee Benen a 
(C172) Plating; Underplate: 50” (1.27pm) Nickel; Wiping Area: 30u” 18) 3 | 928743-18-ND 19.95 | 923739-18-ND 20.72 20 | Alloy 764 | — — | 993660-20-ND 15.74 
(0.76um) Gold; Solder Tails: 30” (0.76m) Gold * Marking: Raised Letters 20| 3 | 923743-20-ND 25.57 | 923739-20-ND__ 23.80 24 | Alloy764 | — —T903660-24-ND 16.24 
. an 24 | .5/.6 | 923743-24-ND 27.39 | 923739-24-ND 28.19 28 | Alloy764 | — — | 923660-28-ND 17.40 
Electrical Specifications: 24) .3 | 923742-24-ND 27.39 | 923738-24-ND 27.39 8 | Gold Plated | 923655-08-ND 13.30 | — = 
¢ Current Rating: 1 Amp Insulation Resistance: >1x10"Q * Withstanding 28 | .5/.6 | 923743-28-ND 32.92 | 923739-28-ND 36.39 14 | Gold Plated | 923655-14-ND 14.82 | — — 
Voltage: 1000 Vrms at Sea Level 28] 3 923742-28-ND 32.92 923738-28-ND 32.92 16 | Gold Plated | 923655-16-ND 14.69 | 923665-16-ND 15.55 
; au , ; 40 | .5/.6 | 923743-40-ND 38.59 | 923739-40-ND _38.59 18 | Gold Plated | — — | 923665-18-ND 15.69 
Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55° ~ 105°C 48) 5/6 |— — | 993739-48-ND 51.68 20 | Gold Plated | — — | 923665-20-ND 16.22 
i _ ae 24 | Gold Plated | — — | 923665-24-ND 17.90 
Lid] No./] Digi-Key Pricing [3M 4] 8 cee 50.13 28 | Gold Plated | — — | 923665-28-ND 19.29 
Type Cont.) Part No. 1 10 Part No. 
No. of Digi-Key Price No PLCC 
LCC Sockets Pins Description Part No. Each oti Digi-Key Price 
Full 68 | 3MG809A-ND 12.47 108.65 | 268-5401-00-1102JH Knife Edge Gold Plated — RoHS Compliant Pins Description Part No. Each 
NoLid | 68 )3M6809B-ND 12.47 108.65 | 268-5401-11-1102JH 8 | -200 Knife Edge Test Cllp (Reise Ce Ny — PLec 
16 -300 Knife Edge Test Clip | 927739-16-ND 25.14 20 ‘Alloy 764 923670-20-ND 356 
U-Shaped | 68 |3M6809C-ND 10.80 94.07 | 268-5401-50-1102JH 18 | .300 Knife Edge Test Clip | 927739-18-ND 34.02 ad meee et 
; 20 | .300 Knife Edge Test Clip | 927739-20-ND 30.69 28 Alloy 764 923670-28-ND 37.82 
Finned 22 | .300 Knife Edge Test Clip | 927738-22-ND 43.38 44 Alloy 764 923670-44-ND 47.99 
Heat Sink | 68 |3M6809D-ND 13.97 121.72 | 268-5401-52-1102JH 24 | .300 Knife Edge Test Clip | 927738-24-ND 45.73 68 Alloy 764 eese/0:e,N0 64.90 
; 28 | 300 Knife Edge Test Clip | 927738-28-ND 55.43 20 Gold Plated 923675-20-ND 39.32 
LCC Socket Lid 22 | .600 Knife Edge Test Clip | 927739-22-ND 43.38 28 Gold Plated 923675-28-ND 46.54 
Finned 24 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-24-ND 47.86 44 Gold Plated 923675-44-ND 51.46 
28 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-28-ND 55.43 68 Gold Plated 923675-68-ND. 60.63 
Heat Sink | — | 3MLLSH-ND 2.67 23.24 | 268-5401-52-0000 40 | .600 Knife Edge Test Clip | 927739-40-ND 65.45 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 65.31 


PLCC Chip 
Carrier Sockets 


Fig. 1 — Thru-Hole Mount Fig. 2 — Surface Mount 


>> 


Features: 

* Accepts chip carriers conforming to JEDEC outline MO-047 for square and MO-052 for rectangular * High temperature 
insulator compatible with IR reflow and wave soldering * Compatible with automated loading equipment * Open top design 
allows unrestricted air flow * Molded slots for ease of device extraction. 


Physical Specifications: 


* Insulation: « Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Underplating: 50” (1.27m) Nickel - Overall; Wiping Area: 160” ( ) Matte Tin 


aw 


B 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pins A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Pins A B Part No. 100 | Part No. 
A Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount with Location Post 
Fig. 1 — Low Profile, 4 Row, PLCC Thru-Hole Mount : 
= isch Ba Ht dad sdetails 20 ] 0617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021AT-ND 93 BI 66 | 8420-21A1-RK-TP 
20 | 0.611 (15.50) 0.611 (15.50) | 3M2011B1-ND 90 78 63. | 8420-11B1-RK-TP 28 | 0.716(18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821A1-ND 96 84 168 | 8428-21A1-RK-TP 
28 | 0.711 (18.05) 0.711 (18.05) | 3M2811B1-ND 1.02 89 72 | 8428-11B1-RK-TP 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221A1-ND —1.05 f 74 | 8432-21A1-RK-TP 
32 | 0.711 (18.05) 0.812 (20.60) | 3M3211B1-ND —- 1.08 94 76 | 8432-11B1-RK-TP 44 |) 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) ) 3M4421A1-ND 1.26 1.10 89 | 8444-21A1-RK-TP 
44 | 0.926 (23.50) 0.926 (23.50) | 3M4411B1-ND 1.29 1.12 91 | 8444-11B1-RK-TP 52_| 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) [ROMS220K NDR) 1.38 1.20 87_| 8452-21A1-RK-TR 
52 | 1.020(2588)  1.020(25.88) | 3MS211BI-ND 141 123 '99 | 8452-11B1-RK-TP 68 | 1.219(30.95)  1.219(30.95) | 3M@821A1-ND ‘1.68 1.46 1.18 | 8468-21A1-RK-TP 
{e5.88) i388) 84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421A1-ND 1.83 1.59 1.29 | 8484-21A1-RK-TP 
68 | 1.223 (31.05) 1.223 (31.05) | 3M6811BI-ND ‘1.74 151 1.22 | 8468-11B1-RK-TP 
84 | 1.420 (36.05) 1.420 (36.05) | 3M8411B1-ND 2.04 177 1.43 | 8484-11B1-RK-TP 
( ) ( ) No. of | Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reel* | 3M 
Fig. 2— 4 Row, PLCC Surface Mount Pins A B Part No. il 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021B1-ND 93 81 .66 | 8420-21B1-RK-TP Fig. 2— 4 Row, PLCC Surface Mount 
28 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1-ND 96 84 68 | 8428-21B1-RK-TP 20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021B1CT-ND 1.08 94 .76 | 500 | 360.00 | 8420-21B1-RK-TR 
i PABA SRK 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1CT-ND 1.08 +94 ~—.76 | 450 | 324.00 | 8428-21B1-RK-TR 
ml Fain onan Fe raron rae tes pe Pet Ae Saat 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221B1CT-ND 1.14.99 ~—-.80| 450 | 340.20 | 8432-21B1-RK-TR 
917 (23.28) (23.28) : ; : 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421B1CT-ND 1.38 1.20.97 | 360 | 330.48 | 8444-21B1-RK-TR 
52__ | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3MS221BI-ND 1.38 1.20 ‘97 _| 8452-21B1-RK-TP 52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3M5221B1CT-ND 1.56 1.36 1.10 | 350 | 359.10 | 8452-21B1-RK-TR 
68 | 1.219 (30.95) 1.279 (30.95) | 3M6821BI-ND 1.68 146 1.18 | 8468-21B1-RK-TP 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821B1CT-ND _—‘1.86 1.62 1.31 | 280 | 342.72 | 8468-21B1-RK-TR 
84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421B1-ND _—1.83 1.59 1.29 | 8484-21B1-RK-TP_| + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 521 


MI Electromagnetic Compatible Products 


3M EMC products can provide the following: Total 
* EMI/RFI shielding and absorbing « Static charge grounding » Anti-static masking * Cushioning * Mech- z H Adhesive | Thickness | Digi-Key Price Each 3m 
anical protection * Conductive properties for a wide variety of applications Series Size Type mils/mm | Part No. 1 5 10 | Part No. 
Embossed Tin-plated Copper Foil Tape 
Total Px F805. |p orig 3M1345C-ND 47.43 43.36 40.65) 1345X1" 
Adhesive | Thickness | Digi-Key Price Each 3M 4345 1"x yd. Note 4,0/0.102 3M1345C-1YD-ND 4.14 3.17 3.02 | 1345 X 1” 
Series Size Type mils/mm | Part No. 1 5 10 |Part No. 6"x 18yds. conducive: || 3M1345D-ND 223.78 209.79 195.81 | 1345 X 6” 
‘Aluminum Foil Tape 6"x Tt. 3M1345D-1FT-ND 648 5.18 4.67 | 1345 X6" 
7, 7 7 Silver-coated Polyester Fabric Tape 
1x sods: SHO 20.75 27.20 26.50 Tox T TxSt Bas. 30I23000-ND 142.40 133.50 124.60 AG-2300 XT" 
1" 1yd. Acrylic 3M1120C-1YD-ND 1.65 118 — 1.07/1120X14 : ; : 
1120 uy “iq | 4.0/0.102 i . 1x ft. Acrylic 3M2300C-1FT-ND 1.91 1.36 —1.23/AG-2300 X 1 
6"x 36yds. | Conductive 3M1120D-ND 163.20 153.00 142.80/1120X6 AG-2300 | a» Conductive | 4-3/0.110 
Bx tit 3M4120D-1FT-ND 331 «237 ~«-2.13/1120x6" 6"x 54.5yds. | Conductive 3M2300D-ND 774.30 720.90 694.20| AG-2300 X 6" 
Tx 18yds. 3M1170C-ND 51.29 46.90 43.97/11701" 8"x Ht. SM2300D-1FT-ND__8.17 _6.54_5.88 | AG-2300 X 6 
1"x tyd. Acrylic 3M1170C-1YD-ND 4.48 3.42 ~—3.26/1170X1" - Gold-coated Polyester Fabric Tape - 
1170 | gx 18yds. | Conductive | 3:2/0-081 | 3114470D-No 260.16 243.90 227.64)1170 x6” 1"x 54.5yds. } 3M2190C-ND 138.59 129.93 121.27 | AU-2190 X14 
6x tft 3M1170D-1FT-ND 753 603 54211170 X6" au-2t90 | on!XtH | Aamlic | 4 37110 |SM21906-1FT-ND 1.85 1.33 1.20/AU-2190 X 1" 
Tx 60yds. 3M1115C-ND B14 6413 BO 121TH XT 6"x 54.5yds, | Conductive 3M2190D-ND 753.59 701.63 675.64) AU-2190 X 6" 
ie 1"x tyd. Acrylic | 7 gi 477 |SMITI5C-1YD-ND 2.34167 1.51/1115X1" 8"x ft. 3M2190D-1FT-ND 7.95 __6.36__5.73] AU-2190 X 6 
6"x 60yds. | Conductive | /~""'‘’ |3M1115D-ND 372.74 336.68 312.63]1115 X6” Copper-plated Polyester Ripstop Fabric Tape 
6"x Tf. 3M1115D-1FT-ND 3.67 2.81 2.68 /1115 X6" To Acrylic Sey OND nD Bt ee 7388 ay a 
Polyester-laminated Aluminum Foil Tape - - X-7001 | gy 40.9yds, | Conductive | 4.3/0.110 | 3y47991D-ND 443.25 413.70 384.15|X-7001 X6" 
1x 54.5yds. 3M3600C-ND 21.00 1920  18.00]AL-36FR X 1 fi Double Sided 
avaerr | 1X 1d. Acrylic |» 4/9 gg |3M3600C-1YD-ND ‘77 «5550 | AL-36FR X 1” B"x tft. SM7001D-1FT-ND 18.98 _15.82 _14.92 | X-7001 X6 
6"x 54.5yds. | Conductive | */2-°°" | 3m3600D-ND 115.20 108.00 100.80 |AL-36FR X 6” Nickel on Copper-plated Polyester Ripstop Fabric Tape 
6"x tft. 3M3600D-1FT-ND 1.54 1.10 1.00 | AL-36FR X 6” 1"x 54.5yds. 3M3190C-ND 125.57 117.72 109.88) CN 3190 X 1” 
Tx 54.5yds. ; 3M13601C-ND 975 2720 25501AL-36NC XT" - 1x tft. Acrylic 3M3190C-1FT-ND 1.68 1.20 — 1.08/CN 3190 X 1” 
a ‘yd. ST Acrylic 3M3601C-1YD-ND 109 78 71 \AL-36NC.X1" CN-3190 | gx 54 5yds. | Conductive | 4:3/0-110 | 31934990-ND 682.78 635.69 612.15|CN 3190 X6" 
AL-B6NC | gy 54 5yds,}  Non- | 2.2/0.055 | 3ui3¢o1D-ND 463.20 153.00 142.80 /AL-36NC X 6” 6"x tft. 3M3190D-1FT-ND 7.20 5.76 _5.19|CN 3190 X6 

6"x Ift. conductive 3M3601D-1FT-ND 218 1.56 1.41 |AL-36NC X 6” eCAP 7830N — PET Fabric Pads, XYZ-AXIS (Conductive Gaskets) 

"x 21.8yds. 3M3700C-ND 34.44. 3149 29.52 |AL-37BLKX 1” 7830N 9.45"x 54.5yds| Acrylic 0.2mm 3M7830A-ND 891.03 827.39 811.48] ECAP 7830N .2 
AL-aTBLK | ont”®.1¥e- Acrylic | 5 979.74 |8M3700C-1YD-ND 316 226  2.04]AL-37BLKX 1” 9.45"x ft. Nickel- : 3M7830A-1FT-ND 9.73 7.79 _7.01 | ECAP 7830N .2 
6"x 21.8yds. | Conductive | “°/-°/" | 3m3700D-ND 188.93 177.12 165.32 |AL-37BLK X 6” yason |945°x54.5yds| coated | 3M7830B-ND 1032.58 958.83 940.39 ECAP 7830N .3 

6"x Tf. 3M3700D-1FT-ND 497 3.80 3.62 |AL-37BLK X6” 9.45"x 1ft._ | Graphite ‘SMM |3M7830B-1FT-ND 11.28 ~——-9.03——«8. 12 [ECAP 7830N.3 

Copper Foil Tape EMI Absorber Pads 
P3608. | pon 3M1125C-ND 27.04 2472 23.18]1125X1" Ap-s010 26x 16.35 yas 010mm | SM50700-ND 845.35 784.97 769.88 ]AB-5010 X 8.26" 
4195 1" 1yd. Noa 3M1125C-1YD-ND 1.50 1.08 97 1125 X 1” 8.26" x 1ft. -TOMM | 3MS5O10D-1FT-ND —-24.62—-20.93__ 19.70 | AB-5010 X8.26” 
6°x 36yds. | condnetive | 2°°/0-089 | M1 125D-ND 151.20 141.75 132.30 |1125 x 6” ag-so20 [2-26°x 16.35yds, 020mm |2M50200-ND 886.09 622.80 606.98] AB-5020 X 8.26" 
6x It. 3M1125D-1FT-ND 3.06 2.19 1.97 |1125 x6" 8.26°x 1 | pon 20MM |3M5020D-1FT-ND 25.81 21.94 20.65 | AB-5020 X 8.26” 
Tx 36yds. 3M1126C-ND 51.63 47.20 44.25 1126 x1" pps0a0 226% 1635/05) A | a aomm |Sé50300-ND 1018.50 945.75 927.57 | AB-5030 X 8.26" 
1126 1°x tyd. Acrylic | 5 sip. |SMi126C-1YD-ND 2.87 2.05 1.85 /1126 X 1" 8.26"x tft. | comduntive Lon [SM50300-1FT-ND_ 29.66 25.22 __23.74| AB-5030 X 8.26” 
Ox S6yds. | Conductive | “rE Seaeemamy 2820 265.50 247.80) 1126 x6 ap-sos (226% 16.35y05 osomm |3M50500-ND 1171.27 1087.61 1066.70 |AB-5050 x 8.26" 
Bann : : E - 8.26" x {ft 90MM | 3M5050D-1FT-ND _—-34.11._-29.00 27.29 AB-5050 X 8.26” 
1/4"x 18yds. 3M1181A-ND 12.22 1047 9.08 /1181 X 1/ : 7 
‘ i é 8.26"x 10.9yds. 3M5100D-ND 998.13 926.84 909.02] AB-5100 X 8.26 
1/2"x 18yds. 3M1181B-ND 24.40 20.91 18.13 ]1181 X 1/2 AB-5100 | °'s opti 1.00mm |3N5{00D-1FT-ND 4361 3707 34.89 | AB-5100 X 8.26" 
i484 1"x 18yds. | Acrylic | 9 6/9,066 | 3M1181C-ND 48.81 44.63 41.84 /1181X 1” : : : : : : 
1"x1yd. | Conductive 3M1181C-1YD-ND 426 3.26 3.10|1181X1" 
6"x 18yds. 3M1181D-ND 230.21 215.82 201.44 |1181 X6” Temp- 
6" tft. 3M1181D-1FT-ND 6.66 5.33 4.80 [1181 X 6" Adhesive | erature | Digi-Key Price Each 3M 
ie jis: Acrylic SM eee as en oe at in : if Series Size Type Rating | Part No. 1 5 10 | Part No. 
x tyd. . -1YD- i i f " = = 
1182 6"x 18yds. eae ta 3.5/0.089 | 3M1182D-ND 27610 258.84 241591182 x6” High Temperature Polyimide Electrical Tape 
Bett [Pouble sige 3M1182D-1FT-ND 799 640 5.76 |1182 X6" s 12"x 36yds.] 6 tao | SM92A-ND 23.47 21.46 2012 [92X1/2” 
Tx 3608. | perytig 3M1194C-ND 37.42 34.21 32.07 /1194X1" 1"x 36yds. eens. 3M92B-ND 46.92 42.90 40.22 |92X1” 
Ix tyd. : SMI194C-1YD-ND 2.08 1.49 1.341194 X 1” 1/2"x 36yds. 3M1093A-ND 23.47 21.46 20.12 [1093 X 1/2” 
1194 | 6x 36yds. ne 2.6/0.066 | 311 194D-ND 176.54 16551 154.48 /1194 x6" 1093 +k 3048, Silicone | 180°C |3yr1g93B-ND Gao. dean noe ina be 
6"x tft. 3M1194D-1FT-ND 3.07 2.30 2.05 |1194 X6” - : : : 
Tin-plated Copper Foil Tape 1/2"x 36yds. ; tsse¢._ | 3M12054-ND 21.25 19.43 18.21 | 1205 x 1/2” 
Fx Teas. 3M11830-ND pot9 4772 4473/1183 KT? 1205 | ix 36yds. | Acme 3WM1205B-ND 42.49 38.85 36.42 |1205X1” 
1183 1"x tyd. Acrylic 3M1183C-1YD-ND 456 348 — 3.32/1183X1" 1/2”x 36yds. ; .,__|3M1206A-ND 20.42 1868 17.51 |1206X 1/2” 
6x feds, | Conductive 2.6/0.066 ey (024 28085 215.48 1103 Ke 1206 | yx 3eyds. | Acrylic | 185°C | ai42068-ND 40.86 37.36 35.03 |1206X1" 
xX Tit. oA is i i hy ” ” 
Embossed Copper Fol Tapa on [S| seve | ore i Le we feexe 
Px TAS. Tg 3M1245C-ND 42.25 3863 36.21 |1245X1" MOOS: : ! : 
ae 1"x tyd. me 3M1245C-1YD-ND 4.02 3.022.689 |1245X 1" Tape Dispensers 
6'x 18yds. | oo ranetive | 700-102 | 3M1245D-ND 199.39 186.93 174.47|1245 X6" Tape Dispenser with weighted base 
aeals Elsbossed ee Tape 4.62 _4.16 |1245X6 holds tape 6” wide x 6 7/e” max. diameter ........ 3MS6W-ND 76.25 69.72 65.36_| P56W 
= = Tape Dispenser without weighted base 
Te tbyds. ) acrylic SuICeRe Name 417 40.89 97.86) 1267 XT holds tape 8” wide x 7 1/0” max. diameter ........ 3M448-ND 117.50 106.82 103.26 | P44B 
1267 iy goa Non- 5.0/0.127 i ‘ ” Tape Dispenser holds tape 2” wide x 6” max. dia 
6"x 18yds. , 3M1267D-ND 218.88 205.20 191.52 |1267X6 pe Disp p - dla. 

6 xtit. conductive 3M1267D-1FT-ND 6.33 5.07 4.56 |1267 X6” (use for transfer tape). . . |8M712-ND 218.72 204.61 197.56 | M712 
ANALOG . Digi-Key Price 
DEVICES RF Transceivers Description Part No. Each 

Evaluation Board for ADF7020 ...........0:cescsceseeeseseee EVAL-ADF7020DBZ1-ND® 54.40 
ae. Digi-Key Price Each Evaluation Board for ADF7020, 433 ~ 445Mkz.. EVAL-ADF7020DB3-ND 64.50 
Description Package | Part No. fl 25 100 
RoHS Compliant Evaluation Board for ADF7020, 433 ~ 445MHZ. EVAL-ADF7020DBZ3-ND® 54.40 
is Teas Sree ; Paiesoe AOBLOARBEUZENG eS ae ae Evaluation Board for ADF7020, 862 ~ 870MHZ.............. EVAL-ADF7020DBZ2-ND® 54.40 
Ic Traneistter ESIVASRISM Band 48-LECSP RRBETOCOSETEZEND 0 Ada: 308 Evaluation Board for ADF7020-1, 405 ~ 435MH2z............. EVAL-ADF7020-1DB4-ND 64.50 
IC Transceiver ISM High Performance 48-LFCSP | ADF7021BCPZ-ND 618 4.95 4.18 Evaluation Board for ADF7020-1, 405 ~ 435MHZ............ EVAL-ADF7020-1DBZ4-ND 54.40 
IC Transceiver ISM High Performance 48-LFCSP | ADF7021-NBCPZ-ND 618 495 418 eee ta as ; 
ISM Band Low Power, Zero-IF RF Transceiver IC |48-LFCSP | ADF7025BCPZ-ND 6.18 4.95 4.18 Evaluation Board for ADF7020-2, Adjustable Frequencies ...| EVAL-ADF7020-1DBZ5-ND® 54.40 
IC Transmitter OOK/FSK ISM Band 24-TSSOP SB R/SOIERUZNG 455° 3.64 288 Evaluation Board for ADE7020-1, 470 ~ 510MHz . EVAL-ADF7020-1DB6-ND 64.50 
ADF70XX development platform for the ADF702X family of ISM band transceivers. The kit allows you to both evaluate Evaluation Board for ADF7020-1, 470 ~ 510MHZ. EVAL-ADF7020-1DBZ6-ND@ 54.40 
and develop a low power, low data rate, wireless network using any of the ADF702X ISM band transceivers with the : 
ADLISMLINK proprietary protocol. Development Kit Contents for EVAL-ADF70XXMB2: * 31 x Controller board * 3.6V Evaluation Board for ADF7020-1, 310 ~ 340MHz............ EVAL-ADF7020-1DB7-ND 64.50 
Lithium battery * USB Cable * Serial Port Cable * Demo/Evaluation Software (ADF7020Demo.exe and ADF7020Registers. Evaluation Board for ADF7020-1, 310 ~ 340MHZ............ EVAL-ADF7020-1DBZ7-ND® 54.40 
exe) * Application Development Code (restricted source code) » Comprehensive Documentation Development Kit Con- 
tents for EVAL-ADF70XXMB: Same as EVAL-ADF70XXMB2 except it does not come with ADLISMLINK and source code. Evaluation Board for ADF7020-1, 128 ~ 142MHZ............ EVAL-ADF7020-1DBZ8-ND® 54.40 
Digi-Key me Evaluation Board for ISM ADF7021 .........0..ccsececscees EVAL-ADF7021DBZ2-ND® 54.40 
Description Part No. Each Evaluation Board for ADF7021 EVAL-ADF7021DBZ5-ND® 54.40 
Mother Board for ADLISMLINK Development EVAL-ADF70XXMBZ2-ND® 163.19 Evaluation Board for ADF7021, 608 ~ 614MHz... EVAL-ADF7021DBZ6-ND® 54.40 
Evaluation Board for ADF7010 EVAL-ADF7010EB1-ND 135.77 Daughter Board for ADF7021 ............0ccscseeeeseeeeeeee EVAL-ADF7021DBZ3-ND® 54.40 
Evaluation Board DB1 for ADF7012............:00cccecee EVAL-ADF7012DBZ1-ND® 54.40 Evaluation Board for ADF7025 ...........0.ceccsceeeeeeeeseee EVAL-ADF7025DB1-ND 64.50 
Evaluation Board DB2 for ADF7012 ..........2..00seceecees EVAL-ADF7012DBZ2-ND® 54.40 Evaluation Board for ADF7025, 902 ~ 928MHz............... EVAL-ADF7025DBZ1-ND® 54.40 
Evaluation Board DB3 for ADF7012 .... EVAL-ADF7012DBZ3-ND® 54.40 Development Kit ADF702X for BF533EZKIT...............0.- EVAL-ADF70XXEKZ1-ND® 54.40 
Evaluation Board DB4 for ADF7012 ... EVAL-ADF7012DBZ4-ND@ 54.40 Evaluation Board for ADF7901 ............0ccseceeseeeseeees EVAL-ADF7901EB-ND 90.30 
Daughter Board for ADF7012 ..........0.0cceseeseseeeesees EVAL-ADF7012DBZ5-ND® 54.40 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


522 (tT091) 


ANALOG 


Active RF Splitter 


DEVICES -3dB = /Voltage| No. 
(23) 2 Primary |Bandwidth| Supply| of Digi-Key Price Each 
RMS Detectors D Reel Function (GHz) (V) |Outputs) Package | Part No. 1 25 100 
Voltage | Supply | RF | Dy- |Accu-|Response Active RF 13 5.0 4 |20-LecsP ADA4302-4ACPZ-RL7CT-NDT 5.26 4.21 3.56 
Supply |Current | Freq. |namic| racy | Time Digi-Key Price Each Splitter , , ADA4302-4ACPZ-RL7TR-ND$ 4931.25/1,500 
(V)__| (mA) |(MHz)/Range| (dB) | (ns) __| Package | Part No. 1 25-100 Two-output - ao > |t2-tecgp| ADA4303-2ACPZ-R7CT-NDt 2.00 160 1.20 
27~5.5| 11 |2,500| 30dB | 0.25 | 320_| 8-MSOP AOE 1 30 a a Active Splitter| : ADA4303-2ACPZ-R7TR-ND$ 1560.00/1,500 
27~55| 1.1 | 2,500] 30dB 0.25] 320 | SOT-23-6 i i : ; : i - -R7CT- ; ; f 
AD8361ARTZ-R3L7TR-NDt 14136.00/3,000 BaNS 16 | 50 | 2 [e-trcsp/ReecneRCRGRZGGNDTagy 1.75 861.40 = 1.05 
45-55| 20 |3,800/ 6008 |050| 45 |16-TSSOP| AD8362ARUZ-ND 1264 11.39 10.10 RF Splitter ADASSOSCACRZ:RUTR:NDE: 1365.00/1,600 
3 ADL5500ACBZ-P7CT-ND$ 626 5.01 3.90 Active 24 5.0 3 |16-LECSP ADA4304-3ACPZ-R7CT-NDt 2.50 2.00 1.50 
27~5.5} 1.1 | 6,000) 30dB | 0.25) 10,000 | 4-WLCSP ADLS500ACBZ-P7TR-NDt 10341.60/3,000 RF Splitter ADA4304-3ACPZ-R7TR-ND$ 4950.00/1,500 
AD8364ACPZ-REEL7CT-ND$ 15.99 14.40 12.77 Active ADA4304-4ACPZ-R7CT-NDt 3.62 2.90 2.26 
45~55| 70 |2,700|60dB)050) —  |32-LFCsP 24 5.0 | 4 |16-LECSP 
AD8364ACPZ-REEL7TR-NDT 17784.00/1,500 RF Splitter ADA4304-4ACPZ-R7TR-ND$ 3079.13/1,500 
", | ADLS501AKSZ-R7CT-ND$ 545 436 3.39 
27-55] 14 |6,000] 3048 | 0.50] 6,000 | SC70-6 | A en ake7 A7TR NDE Srarens 00 +CutTape + Tape and Reel 
+CutTape t+ Tape and Reel 
Mod/Demod Digi@Reel° 
Log Amp and Detector Ree! RF 10 jAmpli-| Noise | Voltage 
5 Mod/ | Freq. | Freq. | tude | Floor | Supply Digi-Key Price Each 
oe itt ae eenaee Heats eee ae eae Demod| (MHz) |(MHz)| Error (dBm/Hz)| (V) | Package | Part No. 1 25 100 
(wz)| (aB) | (aB) | (ns Typ.)| (W) | (mA) | Package | Part No. Sa son Demod|dc~50| — |0.05dB] -166 | — | 32-LFCSP|AD8333ACPZ-WP-ND 15.62 1458 13.54 
= Tay | a04 400 — | — | 4eDiP IRBROSIZINTS WaGs AV OSaR 08 Demod|dc~50| 50 0.25dB] — | +5.0 |40-LFCSP|AD8339ACPZ-ND 20.85 19.46 18.07 
— | 50 [2055] 70 —_ | — | 20-DIP_[AD640UNZ-ND@ 52.67 49.16 45.65 Vector] 700~] | _ | 44g | 5.9 |oa-tecsp |AOSS40ACPZ-REEL7CT-ND$ = 16.86 15.18 13.46 
— [| # [205/10 —_| —_|20-PLCC [AD641AP-ND 49.55 46.25 42.94 Mod | 1,000 AD8340ACPZ-REEL7TR-NDt 18747.30/1,500 
2700| 60 |+02| 60 |27~5.5| 19 |14-TSSOP|AD8302ARUZ-ND@ 22.77 21.26 19.74 140 - 
Mod 80 |0.2dB} -155 |2.7~5.5]16-TSSOP| AD8345AREZ-ND 8.78 7.91 7.01 
— [ 160 [+01] 100 [3-55] 45 |14-TSSOP/AD8304ARUZ-ND® 20.88 19.49 18.10 o | 4,000 
5 AD8305ACPZ-RL7CT-ND$® 13.16 11.85 10.51 300 - 
— | 100 } 203) 1,000 | 3-12 | 5.0 |16-LFCSP| nesosacp7-RL7TRNDT® 44684.75/1,500 Mod | 559 | 70 |0.2dB] -147 |27 ~5.5]/16-TSSOP| ADB346ARUZ-ND 9.36 7.49 6.32 
5-400| 100 |+04| 73 |27~55| 16 | 16-SOIC [AD8306ARZ-ND@ 28.08 26.21 24.34 ai 
8-Dip |AD8307ANZ-ND@ 11.98 10.79 957 Demod] 5755 | 85 ]0.3dB) — |27~5.5|28-TSSOP] ADB347ARUZ-ND 10.55 9.50 8.42 
8-SOIC. |AD8307ARZ-ND® 11.98 10.79 9.57 : 
dc-500/ 92 | +1 | 400 |2.7~5.5| 80 | 8-SOIC |AD8307ARZ-RL7CT-ND$® 11.98 10.79 9.57 Demod a 75 |o25aB} — |27~5.5|28-TssoP| aDs348ARUZ-ND 9.26 8.34 7.40 
8-SOIC_|AD8307ARZ-RL7TR-NDt® 6740.63/750 
8-SOIC_|AD8307AR-REEL7CT-ND+ 13.01 11.72 10.39 Mod | 2,700} 160 |0.1dB} -156 5.0 | 16-TSSOP| AD8349AREZ-ND 878 7.91 7.01 
5-500] 100 |+04| 67 |27~55| 16 |16-TSSOP|AD8309ARUZ-ND 16.44 14.81 13.13 mod | 300~] 709 | — | -ase | 478~ | oa-tecgp | ADLS370ACPZ-R7CT-ND$ 10.08 807 6.81 
dc-440| 100 [+04| 15 |27~55| 8.0 | 8-MSOP [AD8310ARMZ-ND} 10.02 8.02 677 1,300 55 ADL5370ACPZ-R7TR-ND+ 9450.00/1,500 
50~ AD8312ACBZ-P7CT-ND$@ 2.86 2.29 1.78 ADL5371ACPZ-R7CT-ND$ 10.08 8.07 6.81 
48 | +05) 70 |27~55] 4.2 |6-WLCSP 500 ~ = | 2 475 ~ | 94. : : ; 
3,500 ‘ AD8312AGBZ-P7TR-NDT® 4800,60/8,000 Mod | 3500 | 70° 156) 55 | YOSP) ao sa7tachZ-A7TR-NDt 9450.00/1,500 
100~ 
2500; 70 | #1 | 40 [27-55] 14 | 8-MSOP |AD8313ARMZ-ND® 18.60 17.36 16.12 Mod 2.200 ~ 70 | — | -156 i. DA-LFCSP pelea ras ee . 
100°} ae | ios! 70 (|o7-5sl a5 | erecsp |ADSSI4ACPZ-AL/CT-NDE® = 2.48 (1.98 154 : : t ee 
2,700 a sos) i AD8314ACPZ-RL7TR-NDt@ 4158,00/3,000 Mod |3:000~| 799 | — | -455 | 4.75~ |oa-tecsp|ADLSS74ACPZ-R7CT-ND$ = 10.08 8.07 6.81 
100-| 4. Taos! 70 lay casl as | awsop [ADSS14ARMZ-REELTCT-NDE® 960 7.68 6.48 4,000 5.5 ADL5374ACPZ-R7TR-NDt 18748.80/3,000 
2,700 = Seti AD8314ARMZ-REEL7TR-NDt® 6000.00/1,000 mod | 420~| 500 | — | -t61 | 4:75~ |o4-tecgp | ADLS375-OSACPZ-R7CT-ND$ 10.08 8.07 6.81 
ie 6,000 5.25 i -R7TR- 
100-| 45 |205| 70 |27~55| 45 | 8-MSOP |AD8314ARMZ-ND® 9.60 7.68 6.48 ADESS/S SACRA RATA ADE 18 788.00/5,000 
2,700 pemod! 700-| 370 | aos | — | 475~ |oa-tecsp | ADLSS82ACPZ-R7CT-NDE 8.80 7.92 7.03 
1~ 50 “ 8 3-55) 20 | sLeCSP AD8317ACPZ-R7CT-ND$@ 7.96 6.37 5.38 2,700 . §.25 ADL5382ACPZ-R7TR-NDt 9781.20/1,500 
10,000 * me AD8317ACPZ-R7TR-NDt® 14805.60/3,000 7 7 ADL5385ACPZ-R7CT-NDE 1008 8.07 Gat 
1~ AD8318ACPZ-REEL7CT-ND$® 10.10 9.09 8.06 Mod | °2= | 500 | 0.03 | -160 | 475~ |a4-LecsP : , - 
60 | +1 10 /4.5~5.5] 68 |16-LFCSP : : : 2,200 5.5 ADL5385ACPZ-R7TR-NDt 9450.00/1,500 
8,000 AD8318ACPZ-REEL7TR-NOT® 11226.15/1,500 ADLSSB7ACPZ-R7CT-NDE TTR 
THT gy [a5] ato [3-551 56 (go-trosp|ADLSST9ACPZ-A7CT-NDE® = 10.08 8.07 6.81 DeMod aoe 240 | 0.05 | — 5.0 |24-LFCSP : : : 
40,000 ‘ mi ADL5519ACPZ-R7TR-ND+® 9450.00/1,500 ADLS387ACPZ-R7TR-NDT 9781.20/1,500 
Evaluation Board for AD8314 ... AD8314-EVAL-ND TT Evaluation Board for AD8333.... AOBSERMEtA WELD 16498 
Evaluation Board for AD8314.... AD8314ACP-EVAL-ND 11138 — — Evaluation Board for AD8339... AD8339-EVALZ-ND 20234 — 
$CutTape + Tape and Reel ROHS Compliant $CutTape t+ Tape and Reel 
RF/IF Amplifiers DigiReel° 
Freq. Output | Noise | Supply | Supply 
Range | Gain | IP3 | Fig. | Voltage | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Analog Devices 
(MHz) (dB) | (dBm) | (dB) (V) (mA) Package Function Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
3,000 | 26 | a2 | — 5.0 32 | 10-MSOP | IFA/DIF | AD8351ARMZ-ND 668 535 451 |— = — | AD8351ARMZ 
Ae wf a4 | — 55 37 | 16-LFCSP | IFA/DIF | AD8352ACPZ-R7CT-ND$ 7.06 5.65 4.77 | AD8362ACPZ-R7TR-ND 4,500 | 4412.50/M| AD8352ACPZ-R7 
236 | 53 | 5.0 42 | 8-LFCSP | Gain Block | AD8353ACPZ-REEL7CT-ND$ 1471.28 .98 | AD8353ACPZ-REEL7TR-ND 3,000 | —637.00/M| AD8353ACPZ-REEL7 
19 | 42 | 50 31 | 8-LFCSP | Gain Block | AD8354ACPZ-REEL7CT-ND$ 1471.28 .98 | AD8354ACPZ-REEL7TR-ND 3,000 | 637.00/M| AD8354ACPZ-REEL7 
43 | 50 | 50 320 | 8-LFCSP Driver | ADL5322ACPZ-R7CT-ND$ 7.04 5.64 ~— 4.76 | ADL5322ACPZ-R7TR-ND 1,500 | 4400.00/M| ADL5322ACPZ-R7 
43 | 46 | 50 320 | 8-LFCSP Driver | ADL5323ACPZ-R7CT-ND$ 7.04 5.64 4.76 | ADL5323ACPZ-R7TR-ND 1,500 | 4400.00/M| ADL5323ACPZ-R7 
165 | 37 | 3.0 |30~5.0] 110 | 8-LFCSP IFA ADL5530ACPZ-R7CT-ND$ 3.56 285 2.22 | ADL5530ACPZ-R7TR-ND 3,000 | 1990.80/M) ADL5530ACPZ-R7 
392 | 38 | 5.0 92 | 8-LFCSP | Gain Block | ADL5541ACPZ-R7CT-ND¢ 3.76 3.01. ~—-2.34 | ADL5541ACPZ-R7TR-ND 1,500 | 2129.26/M| ADL5541ACPZ-R7 
39 | 32 | 50 92 | 8-LFCSP | Gain Block | ADL5542ACPZ-R7CT-ND¢ 3.76 3.01 ~—-2.34 | ADL5542ACPZ-R7TR-ND 1,500 | 2129.26/M| ADL5542ACPZ-R7 
39 | 25 | 50 100 | 8-LFCSP IFA ADL5531ACPZ-R7CT-ND$ 421 3.37 2.62 | ADL5531ACPZ-R7TR-ND 1,500 | 2384.26/M| ADL5531ACPZ-R7 
40 | 25 | 50 98 | 16-LFCSP IFA ADL5534ACPZ-R7CT-ND+ NEW! 6.00 4.80 4.05 | ADL5534ACPZ-R7TR-ND NEW! | 1,500 | 3750.00/M| ADL5534ACPZ-R7 
4 | 40 | 50 104 | SOT-89 Driver | ADL5320ARKZ-R7CT-ND+ NEW! 516 413 3.49 | ADL5320ARKZ-R7TR-ND NEW! | 1,000 3225.00 | ADL5320ARKZ-R7 
— | — |32-42) 100 | 16-LecsP eur Amp WE , | ADLS570ACPZ-R7CT-ND$ 843 7.59 6.73 | ADL5S70ACPZ-R7TR-ND 1,500 | 6249.10/M| ADL5570ACPZ-R7 
4 | 40 | 50 90 | SOT-89 Driver | ADL5321ARKZ-R7CT-ND+ NEW! 516 443 3.49 | ADL5321ARKZ-R7TR-ND NEW! | 1,000 3225.00 | ADL5321ARKZ-R7 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 523 


ANALOG RF | Output} Normal 
DEVICES Input| Freq. | Phase | Max. RF Supply 
Max. | Range} Noise | RFin Pre- Current Digi-Key Price Each 
RoKS (GHz) | (MHz) | (dBc/Hz) |(MHz)) _scalers (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
RX TX Subsystems (xs) | 
= -211 100 8/9 4.5 | 16-TSSOP | ADF4116BRUZ-ND® 5.24 4.20 3.27 
Res. | Thruput | Number of | Supply Digi-Key Price Each Miz 
(Bits)} Rate | ADC Inputs} Voltage | Interface | Package | Part No. 1 25 100 30) — | -216 | 100] 32/33 65 | 16-Tssop | ADF4118BRU-ND 5.81 4.65 3.62 
24 [375KSPS| 1 2.7 ~3.6 | Serial, SPI | 48-LECSP |AD9864BCPZ-ND _15.47__14.44 13.41 ADF4118BRUZ-ND® 5.24 4.20 3.27 
Fractional-N — RoHS Compliant 
20-LFCSP | ADF4153BCPZ-ND 5.36 4.29 3.62 
1 1 1 aru ® 4.0 = -213 | 250 | 4/5,8/9 12 16-TSSOP | ADF4153BRUZ-ND 5.36 4.29 3.62 
RoHS : 
Mixers/Multipliers Digi@Reel peak 46-TSSOP | ADF4153YRUZ-ND 8.32 6.66 5.62 
RE IF Lo Com 4.0 = -213_ | 250 | 4/5, 8/9 12 16-TSSOP | ADF4154BRUZ-ND 6.36 4.29 3.62 
Frequency | Frequency | Frequency |version Digi-Key Price Each 6.0 = -213 250 415, 12 20-LFCSP | ADF4156BCPZ-ND 714 5.72 4.82 
(MHz) (MHz) (MHz) Gain | Package | Part No. 1 25 1400 8/9 16-TSSOP | ADF4156BRUZ-ND 7.14 5.72 4.82 
6.0 = -207 | 300 = 29 16-TSSOP | ADF4157BRUZ-ND 7.66 613 5.18 
400 200 400 —_| 20-PLCC | AD831APZ-ND 11.88 10.70 9.49 35 | — [ -216 | 300 | 4/5,8/9 | — | 32-LFCSP | ADF4193BCPZ-ND 15.418 1447 13.16 
500 400kHz ~ 12 500 —__| 20-SSOP | AD607ARSZ-ND 746 5.97 5.04 3.0 = -214 | 150 | 4/5, 8/9 12 24-LFCSP | ADF4252BCPZ-ND 6.28 5.03 4.24 
500 240 500 | 2408 | 16-SOIC | AD6O8ARZ-ND 5.45 4.36 3.39 Synthesizer/VCO Integer-N — RoHS Compliant 
de ~ 2,500| de ~ 2,500 | de~2,500| 7dB |14-TSSOP | ADS343ARUZ-ND 8.82 7.06 5.96 a oe 214 | 250 Ae 25 ~ 50 | 24-LECSP | ADF4360-OBCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 
AD8344ACPZ-REEL7CT-ND$ 9.08 7.27 613 : 7 
400 ~1,200) 70~400 |470 ~ 1,600) 4.5dB | 16-LFCSP 1,850 ~ 16/17, 
AD8344ACPZ-REEL7TR-NOt 8512.50/1,500 — | 5450] 217 | 250 | go/gq, gig | 25-80 | 24-LECSP | ADF4360-28CPZ-ND 7.28 5.83 4.92 
4000 | 4000 | 4,000 | 6.8dB | a-Lecsp | ADLSS50ACPZ-R7CT-ND$ 538 431 3.95 — 1100-1 47 | 250 |, 18/7. | 25 ~ 50 | 24-LecsP | ADF4360-3BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 
ADL5350ACPZ-R7TR-NDt 9034.20/3,000 ee an 
20 ~ 2,400 230 20 - 2,400 | 3.548 | 24-LECSP ADL5390ACPZ-REEL7CT-ND$ 16.86 15.18 13.46 — | 4,750 -217 | 250 32/33, 8/9 25 ~ 50 | 24-LFCSP | ADF4360-4BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 
ADL5390AGPZ-REEL7TR-NDt 18747.30/1,500 350 ~ te/t7, 
$CutTape + Tape and Reel — | 1,800 -217 | 250 8/9 25 ~ 45 | 24-LFCSP | ADF4360-7BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 
65 ~ 
_ 400 -217 | 250 =- 25 ~ 45 | 24-LFCSP | ADF4360-8BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 
PLL Synthesizers and VCOs ROHS Compliant +CutTape t Tape and Reel 
RF | Output) Normal Digi-Key Price 
Input} Freq. | Phase | Max. RF Supply Description Part No. Each 
Max. | Range] Noise | RFin|} Pre- |Current Digi-Key Price Each Evaluation Boards 
(GH CMH) (uBcrtt2)) (RALz) eiseatersis/a(miA))a|dnackaneg (baring; Hf) Evaluation Board for ADF4001 ... .... | EVAL-ADF4001EB2-ND 429.00 
Single Integer-N Evaluation Board for ADF4001 EVAL-ADF4001EBZ2-ND@ 130.55 
200 20-LFCSP | ADF4001BCPZ-ND® 455 3.64 2.83 Evaluation Board for ADF4002 .. EVAL-ADF4002EBZ1-ND® 130.55 
MHz | -214 | 104 N/A 4.5 | 20-LFCSP | ADF4001BCP-ND 5.02 4.02 3.13 Evaluation Board for ADF4007EB1 EVAL-ADF4007EBZ1-ND® 130.55 
16-TSSOP | ADF4001BRUZ-ND® 455 3.64 2.83 Evaluation Board for ADF4106 .... EVAL-ADF4106EBZ1-ND® 163.19 
400 | _ | 999 | 300] wa | sna |20-LECSP | ADF4002BCPZ-ND® 5.26 4.21 3.56 Evaluation Board for ADF4108 EVAL-ADF4108EBZ1-ND® 163.19 
MHz 16-TSSOP | ADF4002BRUZ-ND® 5.26 4.21 3.56 Evaluation Board for ADF411X, No Chip EVAL-ADF411XEBZ1-ND@ 130.55 
75 = -219 | 240 |8/16/32/64| 13 | 20-LFCSP | ADF4007BCPZ-ND® 4.95 3.96 3.08 Evaluation Board for ADF4112 .. EVAL-ADF4112EB1-ND 161.25 
16/17, Evaluation Board for ADF4112 .. EVAL-ADF4112EBZ1-ND® 163.19 
6.0 _ -219 | 300 | 32/33, 13 | 20-LFCSP | ADF4106BCPZ-ND® 5.06 4.05 3.42 Evaluation Board for ADF4113, 900MHz EVAL-ADF4113EBZ1-ND® 163.19 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4113, 1,750MHz ... EVAL-ADF4113EB2-ND 161.25 
16/17, Evaluation Board for ADF4113, 1,750MHz EVAL-ADF4113EBZ2-ND® 163.19 
6.0 _ -219 | 300 | 32/33, 13 |16-TSSOP | ADF4106BRUZ-ND® 5.06 4.05 3.42 Evaluation Board for ADF4113HV . EVAL-ADF4113HVEB1Z-ND® 163.19 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4118 .. EVAL-ADF4118EB1-ND 161.25 
16/17, Evaluation Board for ADF4118 EVAL-ADF4118EBZ1-ND® 163.19 
7.0 _ -219 | 250 | 32/33, 13 |16-TSSOP | ADF4107BRUZ-ND® 6.28 5.03 4.24 Evaluation Board for ADF4153 EVAL-ADF4153EBZ1-ND® 163.19 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4154 EVAL-ADF4154EBZ1-ND® 163.19 
16/17, Evaluation Board for ADF4157 EVAL-ADF4157EB1Z-ND® 163.19 
80 | — -219 | 250 |32/33, 4/5) 17 | 20-LFCSP | ADF4108BCPZ-ND® 7.86 6.29 5.31 Evaluation Board for ADF4193 .. EVAL-ADF4193EB1-ND 161.25 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4193 EVAL-ADF4193EBZ1-ND@ 163.19 
16/17, Evaluation Board for ADF4193, No VCO or Filters. EVAL-ADF4193EB2-ND 129.00 
550 — -215 104 | 32/33, 45 |16-TSSOP| ADF4110BRUZ-ND@ 524 420 3.27 Evaluation Board for ADF4193, No VCO or Filters. EVAL-ADF4193EBZ2-ND@ 130.55 
MHz 64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4252 ... EVAL-ADF4252EB1-ND 161.25 
16/17, Evaluation Board for ADF4252 .. EVAL-ADF4252EBZ1-ND® 161.25 
42 | — -215 | 104 | 32/33, 4.5 |20-LFCSP | ADF4111BCPZ-ND® 5.24 4.20 3.27 Evaluation Board for ADF4252, No or Filters. EVAL-ADF4252EB2-ND 129.00 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4252, No VCO or Filters. EVAL-ADF4252EBZ2-ND® 130.55 
16/17, Evaluation Board for ADF4360-0 EVAL-ADF4360-0EBZ1-ND® 130.55 
42 | — | -215 | 104} 32733. | 45 |16-Tssop| ADF4111BRU-ND 466 3.73 3.15 Evaluation Board for ADF4360-1 EVAL-ADF4360-1EBZ1-ND® 130.55 
64/65, 8/9 ADF4111BRUZND® NEW! = 5.24 4.20 3.27 Evaluation Board for ADF4360-2 EVAL-ADF4360-2EBZ1-ND® 130.55 
16/17 Evaluation Board for ADF4360-3 EVAL-ADF4360-3EBZ1-ND® 130.55 
30 | — | -215 | 104] 3293, | 6.5 |16-TssoP| ADF4112BRUZ-NDe 5.24 4.20 3.27 Evaluation Board for ADF4360-4 EVAL-ADF4360-4EB1-ND 129.00 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4360-4 EVAL-ADF4360-4EBZ1-ND® 130.55 
16/17 Evaluation Board for ADF4360-5 EVAL-ADF4360-5EBZ1-ND® 130.55 
: Evaluation Board for ADF4360-6 EVAL-ADF4360-6EB1-ND 129.00 
_ -| )-| | i 
a ele, 308 jane ua BOOS ee INE: pied 20h er Evaluation Board for ADF4360-6 EVAL-ADF4360-6EBZ1-ND® 130.55 
: 20-LFCSP | ADF4113BCP-ND 5.36. 4.29 3.62 Evaluation Board for ADF4360-7 EVAL-ADF4360-7EBZ1-ND® 130.55 
46/17 20-LFCSP | ADF4113BCPZ-ND@ 536 4.29 3.62 Evaluation Board for ADF4360-8 .. EVAL-ADF4360-8EBZ1-ND® 130.55 
4.0 _ -215 | 104 | 32/33, 8.5 |16-TSSOP | ADF4113BRUZ-ND@ 5.36 4.29 3.62 @ RoHS Compliant 
64/65, 8/9 16-TSSOP | ADF4113BRUREEL7CT-ND$ 5.84 468 3.95 
16-TSSOP | ADF4113BRUZ-REEL7TR-ND@t 3350.00/1,000 Input Freq. | Supply) TTLLogic | ECL Logic Digi-Key Price Each 
16/17, Max. (MHz) | Voltage | High (Min.) High Package | Part No. 1 25 100 
4.0 _ -212 104 | 32/33, 1 aes Ue Ea ae to at Phase/Frequency Discriminator — RoHS Compliant 
64/65, 8/9 : i : 200 +5 2v 300mV 20-PLCC | AD9901KPZ-ND 7.80 6.24 5.27 
DDCs 
GSM, CDMA2000 TDS- Digi-Key Price Each 
MSPS EDGE/GPRS 1x 3x UMTS CDMA Package Part No. ‘il 25 100 
65 4 Channel iG nanneh =e pamblest= || Clann wean || a cuanel WANED: 4 Channel 80-PaFP | AD6620ASZ-ND® 29.06 2712 (25.19 
per Chip 2 Samples per Chip 2 Samples per Chip 
80 8 Channel — 2 Samples 4 Channel — 4 Samples 4 Channel — 4 Samples 4 Channel - 4 Samples 8 Channel - 1 Sample 304-PBGA AD6635BB-ND 63.92 59.66 55.40 
per Symbol per Chip per Chip per Chip per Chip 
@ RoHS Compliant 
IF Receivers 
GSM, CDMA2000 TDS- Digi-Key Price Each 
MSPS EDGE/GPRS Tx 3x UMTS CDMA Package Part No. 1 25 100 
150 2X6 Channels 2X12 Channels 2X6 Channels 2X4 Channels 2X12 Channels 64-LFCSP AD6655BCPZ-80-ND 84.81 79.16 73.51 
Evaluation Boarders. tise sstertancs ets terahn er eetteitane cess date wii sets is SU stitial dee Rs dante nuts ae ete cas aban bee oblate Uianl neve Uultsoke aeedaeseM eur sot AD6655-125EBZ-ND 217.58 = = 


Digi@Reel 
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ANALOG 
>| DEVICES DDSs 


Tuning Nominal | Supply FS lout Compliance 

Master | Resolution | Word Width Supply Total Nominal Range REFCLK On-Board 0 Digi-Key Price Each 
felk (Bits) (Bits) (Vv) (Max.) (mA) (V) Multiplier | Comparator} _ Interface Package | Part No. 1 25 100 
25MHz 10 32 single ase 5.0) | t5mA 4 15 No No Parallel | 48-LOFP | AD9831ASTZ-ND@ 12.40 11.16 9.90 
25MHZ 10 32 Single (+3.6), Single (+5.0) | _15mA q 135 No No Serial | 16-TSSOP| AD9832BRUZ-ND 991 8.93 7.92 
50MHz 10 32 Single (45.0) 60mA 20 1.0 No No Parallel | 48-TOFP | ApeCoracte NDe foes tag dea 

Single (+2.3 to +5.5), 
Single (+2.5), Single (+2.7), ; AD9834BRU-ND 10.80 9.72 8.62 
SOMHz 10 28 he Gath Single (43.3) | 8MA 3 08 No Yes Serial | 20-TSSOP| angg34BRUZ-ND@ 9.81 8.84 7.84 
Single (3.6), Single (+5.0) 

75MHZ 10 28 Single (+2.3 to +5.5) &.7mA 3 08 No Yes Serial | 20-TSSOP| AD9834CRUZ-ND@ TA 10.28 912 
50MHz 10 32 Single (+5.0) 40mA 4 1.35 No No Serial | 16-TSSOP| AD9835BRUZ-ND@ 1A 10.28 9.12 
425MHz 10 32 te hen 96mA 20 15 No Yes Paralel, | 28-ssoP | AD9B50BRSZ-NDe 22.08 20.61 19.14 
180MHz 10 32 ls mae ane aa 130mA 20 15 Yes Yes Parallel | 28-SSOP | AD9851BRSZ-ND@ 24.21 22.60 20.99 
250MHZ 10 32 Single (+1.8) 63.5mA 46 08 Yes No | Parallel, Serial | 32-LFCSP| AD9913BCPZ-ND@ 17.24 16.09 14.94 
300MHz 12 48 Single (+3.3) 922mA 20 1.0 Yes Yes | Parallel, Serial | 80-LOFP | AD9852ASTZ-ND@ 27.26 25.44 23.63 
300MHz 12 48 Single (+3.3) 1210mA 10 1.0 Yes Yes | Parallel, Serial | 80-LOFP | AD9854ASTZ-ND@ 29.52 27.56 25.59 
400MHz 10 32 Multi (+1.8, +3.3) N/A 20 2.05 Yes No Serial | 48-TOFP | AD9859YSVZ-ND® 17.42 16.26 15.10 
400MHz 14 32 1.8 and 3.3 or 1.8 N/A 10 2.05 Yes No Serial | 48-TOFP | AD9951YSVZ-ND@ 24.54 22.91 21.27 
Yes AD9952YSVZ-ND® 27.68 25.83. 23.99 
400MHz 14 32 | Multi (41.8, +3.3), Single (+1.8) | N/A 10 2.05 Yes No Serial | 48-TOFP | AD9953YSVZ-ND® 26.34 2459 22.83 
Yes AD9954YSVZ-ND® 30.80 28.75 26.69 
Multi (+1.85, +3.3 T05mA ; AD9958BCPZ-ND® 36.14 33.73 31.32 
500MHz 10 32 Mth 8 a 180mA 10 23 Yes = Serial | S6-LFCSP| _anggs9BCPZ-ND@ 66.30 61.88 57.46 
1.0GHz 10 32 Multi (+3.3, +5.0) N/A 40 38 No No | Parallel, Serial | 100-TOFP | AD9858BSVZ-ND@ 80.60 75.23 69.85 
4 ACh Fi a Single (+1.8), Single (+3.3) | N/A 20 05 Yes No | Parallel, Serial | 100-TOFP| AD9910BSVZ-ND@ 62.34 58.19 54.03 
: Multi (+1.8, +3.3) 759mA 20 0.5 Yes a Serial __| 100-TOFP | AD9957BSVZ-ND@ 37.50 35.00 32.50 
T0GHz 4 48 Multi (+1.8, +3.3) 394mA a 05 Yes Yes Serial | 64-LFCSP| AD9912BCPZ-ND@ 66.53 62.09 57.66 
2.7GHz 14 48 Multi (+1.8, +3.3) N/A 10 23 No No Serial | 48-LECSP | AD9956YCPZ-ND@ 30.80 28.75 26.69 
Evaluation Boartl tor ADS@S cate, arc sere ater haa I EVAL-AD9831EB-ND 146.25 = = 
Evaluation Board for AD9832.. _. | EVAL-AD9832EBZ-ND® 151.80 — = 
Evaluation Board for AD9833 EVAL-AD9833EBZ-ND@ 151.80 = — 
Evaluation Board for AD9834.. EVAL-AD9834EBZ-ND@ 151.80 = — 
Evaluation Board for ADSB50/F: AD9850/FSPCB-ND 253.00 = = 
Evaluation Board for AD9910... ‘AD9910/PCBZ-ND® 380.76 = = 
Evaluation Board for AD9912.. AD9912/PCBZ-ND® 271.98 — a 
Evaluation Board for AD9913 AD9913/PCBZ-ND® 271.98 a _ 
Evaluation Board for AD9954 AD9954/PCBZ-ND® 271.98 _ _ 
Evaluation Board for AD9957 AD9957/PCBZ-ND® 380.76 _ _ 
Evaluation Board for AD9958.. AD9958/PCBZ-ND® 271.98 _ _ 


@ RoHS Compliant 


antenova Antennas and GPS Module 


Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel) Antenova 
Fig. Description Frequency (Typ. @ 2.4GHz) | Part No. i 25 100 Oty. Pricing Part No. 
Antennas 
1 Titanis Swivel SMA 2.4GHz 4.1dBi 627-1000-NDt 43.75 34.38 25.01 _ — | 2010B4844-01 
Titanis Swivel RPSMA 2.4GHz 4.AdBi 627-1001-NDt 38.00 31.50 24.00 = — | 2010B6090-01 
2 Comata SMD 2.4GHz -0.5dBi 627-1010-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 2,000 1400.00/M_|_3030A6111-01 
, 627-1011-1-ND 477 4.27 3.77 | 1,000 1632.00 | 3030A5839-01 
: ug SMD cikoelea bike 627-1012-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 1,000 1300.00 | 3030A5887-01 
4 Mica SMD 2.4GHz 1.20Bi 627-1009-1-ND §.25 4.50 3.75 | 2,000 2000.00/M_|_3030A5645-01 
: 627-1013-1-ND 2.28 2.04 1.80 | 1,000 600.00 | 3030A6150-01 
Impexs-S0 each gael 627-1014-1-ND 2.28 2.04 1.80 | 1,000 600.00 | 3030A6250-01 
6 Flavus Snap-In 2.4GHz 4.0dBi 627-1003-ND+ 6.20 5.60 5.00 = — | 1020B5743-01 
7 GPS SMD. 1,575 +5MHz -0.5dBiA 627-1015-1-ND 8.06 7.70 6.81 | 1,000 2270.00 | A10137 
8 Fusca SMD 2.4 ~ 2.5GHz 0.4dBi 627-1016-1-ND 3.49 3.12 2.74 | 1,000 1252.00 | A10192-L 
GPS Antenna Module and Evaluation Kit 
9 GPS Module with SiRFstarllI™ 627-1019-NDt $1.50 42.75 39.90 = — | M10214 
- Evaluation Kit for SiRFstarlll Module 627-1020-ND+ 330.00 - - _ — | M10214-K1 


For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Bulk A RHCP @ 1575MHz 


WirelessUSB™ Modules 


Operating in the 2.4GHz ISM band, the Falcon series modules are based on Cypress’s WirelessUSB LP technology. The transmission rate of up to 1Mbps with an average latency of below 2 milliseconds. The modules are certified with modular 
modules offer low-power consumption and deliver data rates up to 1Mb/s, with ranges between 50 meters for print grants by the Federal Communications Commission (FCC), the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 
antenna devices up to 1 kilometer for devices equipped with a power amplifier. Additionally, WirelessUSB LP features and industry Canada, translating into modular approval and eliminating the need to test for RF compliance. » AWP24S: 
direct sequence spread-spectrum (DSSS) technology, which provides the industry's most robust immunity for interference WirelessUSB module with print antenna »* AWS24S: WirelessUSB module with miniature SMA for use with external antenna 
from other technologies like 802.11b/g, Bluetooth, cordless phones and microwave ovens. The modules feature a data» AWA24S: WirelessUSB and PA module with print antenna * AWP24U: WirelessUSB dongle 


Data Rates Operating Operating Dimensions Digi-Key Price Each Artaflex 

Features DSSS (kbps) | GFSK (Mbps) Range Current (mA) Voltage (V) (mm) Part No. fl 10 100 Part No. 

Integrated Print Antenna 250 1 50 Meters 21 2.4 ~3.6 38.1 x 25.4 748-1000-ND 12.99 9.99 7.99 AWP24S 

External Antenna Connector 250 1 50 Meters 21 2.4~3.6 38.1 x 25.4 748-1001-ND 16.99 13.99 10.99 AWS24S 

Integrated Power Amplifier 250 al up to 1 Kilometer <100 2.4 ~3.6 25.4 x 20.3 748-1003-ND 31.99 24.99 19.99 AWA24S 
WirelessUSB Dongle 

Full Speed USB (12Mbps) 250 a 30 Meters 40 5 59 x 20 748-1002-ND 31.99 24.99 19.99 AWP24U 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 525 


R Fl D The RFID application kit is designed to present the key features of various RFID products from Atmel Wireless and Microcontrollers. The 
included software version IDS 5 supports the following products: * U2270B on the reader side _* TK5530/e5530 on the transponder side 


A MEL Demo Kit * 5551/T5557 on the transponder side * TK5552 on the transponder side * TK5561/e5561 on the transponder side * U9280M on the 


transponder side Kit Includes: * Base Station Coil * Serial Cable * Demo Board * Sample Transponders 


Saye 
EPROM Digi-Key Price Each 
Description (Bytes) Part No. 1 25 100 
125kHz 224 TK5551M-PP-NDA 3.87 3.24 2.70 
RFID Application Kit................0 eee ATA2270-EK1-ND® 530.67 _ _ 
A Read/Write RoHS Compliant 
. sane ® 
Smart RF Devices Digi Reel 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Description Package | Part No. al 25 100 Qty. Pricing 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz... 20-SOIC | ATA3741P2-TGQYCT-NDt® 8.11 6.79 6.04 2,000 5280.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz... 20-SOIC ATA3741P2-TGSY-ND® 8.11 5.27 4.90 =_ _ 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz... 20-SOIC ATA3741P3-TGQYCT-NDt® 8.11 6.79 6.04 2,000 4900.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz 20-SOIC | ATA3742P3-TGQYCT-NDt® 8.73 7.31 6.50 2,000 5270.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 310 ~ 440MHz 20-SOIC ATA3745P3-TGQYCT-NDt® 6.34 5.31 4.72 2,000 3840.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 310 ~ 440MHz 20-SOIC. ATA3745P3-TGSY-ND® 6.34 4.14 3.84 = = 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 315MHz. 48-QFN ATA5423-PLQWCT-NDt 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 345MHz. 48-QFN ATAS425-PLQWCT-NDt® 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 434MHz 48-QFN ATA5428-PLQWCT-NDt® 6.86 5.75 Sala 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 915MHz........ 48-QFN ATAS429-PLQWCT-NDt@ 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 434MHz/ 868MHz 48-QFN ATAS811-PLHCCT-NDt 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V/ 4.4 ~ 6.6V, 315MHz. 48-QFN ATAS812-PLQCT-NDt 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
Low-IF ISM Single-Chip Transceiver IC, 2.9 ~ 3.6V, 2.4GH 32-QFN ATR2406-PNQG 86CT-NDt® 3.83 2.85 2.50 4,000 2670.00/M 
WDECT/ISM Single-Chip Transceiver IC, 3 ~ 4.6V, 2.4GHz 48-QFN 72803-PLHCT-NDf 16.13 13.50 11.25 = = 
Low Power Transceiver for 802.15.4, ISM, and Zigbee™ App! 32-QFN AT86RF212-ZU-ND® NEW! 6.90 5.14 4.27 = _ 
Low Power Transceiver for 802.15.4, ISM, and Zigbee Applications. 32-QFN AT86RF231-ZU-ND@ NEW! 6.28 4.68 3.89 = = 
Wireless Data Micro Transmitter, 315MHz.... 20-TSSOP_| AT86RF401U-6GS-ND 3.14 2.63 2.19 _— = 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65 ~ 300MHz. 16-TSSOP | T0797-6CPCT-NDt 10.32 8.64 7.20 1,000 6960.00 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65 ~ 300MHz. 16-TSSOP | ATRO797-6CPCT-NDt@ 9.25 7.74 6.45 1,000 6235.00 
SiGi Universal Usable RF Power Amplifier, 3.5V, 135 ~ 900MHz. 28-PSSOP_| T0905-TSPHCT-NDt 9.68 8.10 6.75 1,000 6525.00 
High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 5V, 800 ~ 1000MHz 16-TSSOP_| T0780-6CPCT-NDt 12.31 10.31 8.59 1,000 8301.00 
Transceiver Base Station Board for ATA5423, 315MHz.. ATAB5423-3-WB-ND® 198.17 — — — = 
Transceiver Base Station Board for ATA5425, 345MH: ATAB5425-3-WB-ND@® 198.17 _— _— _— — 
Transceiver Base Station Board for ATA5428, 434MH: _— ATAB5428-4-WB-ND@ 198.17 _— _— — — 
Transceiver Base Station Board for ATA5428, 868MH: ATAB5428-8-WB-ND® 198.17 —_— — _— — 
Transceiver Base Station Board for ATA5429, 915MH: ATAB5429-9-WB-ND® 198.17 _— _— _— =— 
Reference Design for T5753, 315MHz . ATAB5753-ND. 298.85 _— — — — 
Reference Design for T5754, 434MHz . ATAB5754-ND. 298.85 _— _— — — 
Reference Design for T5750, 868MHz . = ATAB5750-8-ND 298.85 _— _— _— — 
Reference Design for T5750, 915MHz . ATAB5750-9-ND 298.85 = _— _— _ 
PC-Controlled Application Board for U6815M or T6816 with Dual Hex DMOS Output Driver ATAB6816-ND® 184.87 —_ — — _ 
PC-Controlled Application Board for T6817 with Dual Triple DMOS Output Driver. _ ATAB6817-ND® 184.87 _ _— _ - 
PC-Controlled Application Board for T6818 with Triple Half-Bridge DMOS Driver ... ATAB6818-ND® 184.87 - _— _ - 
PC-Controlled Application Board for T6819 with Triple Half-Bridge DMOS Driver with PWM Function ATAB6819-ND® 184.87 _ =_ _ _ 
RF-Module Development Board for ATR2406.......................0008 = ATR2406-DEV-BOARD-ND 419.25 _ _— = = 
Long Range RF-Module Development Board for ATR2406 / ATmega88 ATR2406-DEV-BOARD2-ND 419.25 = — = = 
Starter Kit for STK500, 315MHz... ATAKSTK511-3-ND 649.30 = _ — = 
Starter Kit for STK500, 868MHz = ATAKSTK511-8-ND 642.85 = _ _ _ 
Starter Kit for STK500, 915MHz. ATAKSTK511-9-ND 642.85 _ _— = = 
RAC Unidirectional Kit, 315MHz. = ATAKSTK512-3-ND® 330.00 _ _ _ —_ 
RAC Unidirectional Kit, 434MHz... ATAKSTK512-4-ND@ 330.00 = = =- = 
Evaluation Kit with ATR2406 and ATmega88 Board: = ATR2406-DEV-KIT2-ND 1075.00 = = = = 
RF Design Kit, 868MHz. ... ATAK5750-60-N-ND 849.25 _ _ — — 
RF Design Kit, 915MHz. ... =_ ATAKS750-61-N-ND 849.25 =_ _ _ =— 
RF Design Kit T5754, 434MHz, ATAK5754-43P6-S-ND 849.25 - = = - 
Development Kit for ATA5744U (USA) . = ATAK4015744U-ND 752.50 _ _ _ — 
Development Kit for AT86RF401U ..... AT86RF401U-EK1-ND 320.35 = = = _ 
GPS-LNA Demoboard for Performance Evaluation. = ATRO610-EK1-ND@ NEW! 266.00 _ _— _ _ 
Starter Kit for ATmega32M1 and ATmega32C1 .. ATSTK524-ND@ NEW! 81.00 _ _ _ - 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +CutTape RoHS Compliant 
AVR® Z-Link™ Digi-Key Price Each 
. Description Package Part No. 1 25 100 
Zi g Bee™ 44-TQFP ATMEGA64RZAV-10AU-ND 11.48 8.49 7.58 
MCU ATMEGA644 / AT86RF230 44-QFN ATMEGA64RZAV-10MU-ND 11.48 8.49 7.58 
Lif i i -leadi 40-DIP. ATMEGAG4RZAV-10PU-ND 11.48 8.49 7.58 
ee ee Pee eee MCU ATMEGAG44P / AT86RE230 ae AT MEG AGT ZABY OAL ND NEW eM = = 
(ATMEGA) ea-Tar AIMEGAT2ORZAVBAU-NO. 1887 30 08 
I z -BAU- 5.87 k f 
MCUATMEGN 126 b/NTBGAR230 64-QFN ATMEGA128RZAV-8MU-ND 15.87 11.81 10.48 
The AT86RF230 radio gives you the highest link MCU ATMEGA1280 / AT86RF230 100-TQFP ATMEGA128RZBV-8AU-ND 16.86 12.78 11.13 
budget of any 802.15.4 radio on the market today. 100-TOFP ATMEGA128RZBV-8CU-ND_NEW! 12.11 = — 
MCU ATMEGA2561 / AT86RF230 64-TQFP ATMEGA256RZAV-8AU-ND 19.67 14.55 12.99 
The ATMEGA series of AVR MCUs enabl t i00-TarP AIMEGAZSORZBV.8AU-ND 2103 1385 1389 
e series 0 is enables you to 5 5 -8AU- i 5.55 i 
choose from 32KB to 256KB to fit the needs of your MCU ATMEGA2560 / AT86RF230 400-TOFP ATMEGA256RZBV-8CU-ND NEW! 13.19 = ics 
design. Low-Power 2.4GHz Transceiver 32-QFN AT86RF230-ZU-ND 5.96 4.16 3.47 


NEW! ATAVRRZUSBSTICK 


The AVR RZUSBSTICK consists of one USB stick with a 2.4GHz transceiver and USB connection to your PC. The 
AT86RF230 transceivers high sensitivity gives the longest range for wireless products while the AT90USB1287 
incorporates fast USB On-The-Go. 


ATAVRRZUSBSTIGK-ND 2 65.28 cictuc cecal a tsi nina oa eae’ d ahaa tian amate dash oleae gpd vei didi olnuldi dn 


ATAVRRZ502 RF Accessory Kit 


The RZ502 RF Accessory Kit enables point to point links development, debugging and demonstration. More advanced 
network topologies can be developed by adding additional RF accessory kits. The kit is top modules for the STK®500 AVR 
starter kit and requires a STK500 and STK501 for development purposes. 

ATAVRRZ502°ND i wcincsscineicscrasiteniiaaa thc ennsacsetoniadoasiarnadesssagsennenaaussauersiassesinanheeiatsenswasy $169.85 


ATAVRRZ201 Controller Boards ATAVRRZ541 ATAVRRZRAVEN 2.4GHz 


and Software Kit Packet Sniffer Kit Evaluation Kit 


‘i ; ' 7 7 F : A : * The RZ RAVEN 2.4GHz Evaluation and Starter Kit enables development, 
The kit contains five 2.4GHz 802.15.4 compliant and ZigBee compatible The RZ541 Packet Sniffer Kit is the ideal platform for analyzing 802.15.4/ debugging and demonstration of a wide range of low power wireless 


Radio-Controller Boards equipped with ATmega1281V microcontroller ZigBee™ wireless networks. applications including IEEE 802.15.4™, 6BLOWPAN and ZigBee™ networks. The 
and AT86RF230 transceiver. By offering additional RCB's, the RZ201 kit | Included is the basic edition of the Sensor Network Analyzer software from | RZ RAVEN kit comprises two AVR Raven boards (AVRRAVEN) with 2.4GHz 
complements the RZ200 kit, enabling demonstration of larger wireless Daintree Networks which enables visualization, measurement and analysis of transceiver, on board picoPower™ AVR application processors and LCD 
networks based on 802.15.4/ZigBee™, large networks. display, and one USB stick (AVRRZUSBSTICK) with a 2.4GHz transceiver for 


USB connection to your PC. 
ATAVRRZ20 1 OND 2 ccs ete clr conic real aids teis $229.00 ATAVRRZ541-ND $229.00 /ATAVRAZRAVENSND ico oi ccacesvicnccettswaccetasiaeccaataneced en $99.00 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
526 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ATMEL Bluetooth® Devices 


Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-QFN 77024-PGPM-ND 1874.99/1,500 = = 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-QFN 77024-PGQM80CT-NDt 1.78 1.33 V1 6,000 1120.50/M 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-SSOP 77024-TRQYCT-NDt 1.78 1.33 11 4,000 1250.00/M 
Demo Board for T7024PGM _ DEMOBOARD-T7024PGM-ND 332.50 _ = = 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND___ t Cut Tape 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Direct Quadrature Modulator, 5V, 800MHz ~ 2500MHZ...................ececeee eee 16-TSSOP T0790-6CPCT-ND 22.01 18.43 15.36 1,000 14841.00 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 
Digi-Key Price Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Description Part No. Each Description Package | Part No. 1 25 100 [| Qty. | Pricing 
Demo Board for U4089B DEMOBOARD-U4089B-ND 332.50 ISM Front End IC, DECT, 2.4GHz . 20-QFN | T7026-PGPCT-NDt 5.38 4.50 3.75 |1,500 | 3625.00/M 
Demo Board for U4090B.1 | DEMOBOARD-U4090B.1-ND 332.50 Demo Board for ATR2806 = DEMOBOARD-ATR2806-ND 332.50 _ =| = _ 
diced liane | °)=1 (01200) 1s eAURO STE HNID) 892.50 $ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ‘+t Cut Tape 
. . ® 
Automotive Control Devices Reel 
Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Description Package Part No. i 25 100 Qty. Pricing 
125kHz Transmitter for TPM, 8.0V ~ 24.0V 20-QFN ATA5275-PGPICT-NDt® 5.22 4.18 3.25 1,500 2958.00/M 
Ultra Low Power 125kHz 3D Wake Up Receiver with RSSI 8-TSSOP. ATA5282-6APHCT-NDt# 4.11 3.44 3.06 _ — 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 _ = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC T5743P6-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 300MHz ~ 450MHz for ASK or FSK . 20-SOIC T5743P6-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC T5744N-TGQCT-NDt 4.73 3.96 3.30 _ _— 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SSOP T5744N-TK-ND 4.52 3.78 3.15 — _ 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 1T5760-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 15760-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 oi _ 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 1T5761-TGQCT-NDt 5.55, 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 902MHz ~ 928MHz 20-SOIC 75761-TGS-ND 5.55, 4.65 3.87 = = 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC U3741BM-P2FL-ND 5.81 4.86 4.05 = — 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 315MHz ~ 433.92MHz 20-SOIC U3741BM-P3FLG3CT-NDt 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC U3741BM-P3FL-ND 6.75 4.68 3.46 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC U3742BM-P3FL-ND 6.08 5.10 4.25 — = 
Stand-Alone Antenna Driver 28-QFN ATA5278-PKQICT-NDt# 7.48 6.27 5.57 4,000 4520.00/M 
Interface for 125kHz Wake-Up Function 8-TSSOP. ATA5283P-6APJCT-NDTt® 2.99 2.40 1.87 500 864.50 
Reference Design for T5744, 315MHz . — ATAB5744-N3-ND. 298.85 —_— —_ _— —_ 
Receiving Board for T5744, 433.92MHz, No SAW Filter_. = ATAB5744-N4-ND. 298.85 = —_ _— = 
Reference Design for T5744, 315MHz . —_ ATAB5744-S3-ND 298.85 — _ —_ _ 
Reference Design for T5744, 433MHz . o — ATAB5744-S4-ND 298.85 _ — _ _ 
@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND __t Cut Tape 
LvaGO i ifi Digi@ Reel’ 
AVowW RF and Microwave Products Amplifiers Digig Reel 
Typical Frequency Cut Tape Tape and Reel 
Bias Range Gain @ 2GHz |PiqB @ 2GHz| NF @ 2GHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package | (V/mA) (GHz) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3/14 DC -3.5 21.5 2.2 3.8 516-1490-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 516-1490-2-ND@ 432.00/M ABA-31563-TR1G 
3/37 DC -2.5 19.0 8.4 3.5 1.04 8.84 75.40 516-1491-2-ND@ 455.00/M ABA-32563-TR1G 
sot-363| 5/18 DC-3.5 21.5 18 ae 516-1558-1-ND@ 1.04 8.05 69.00 516-1558-2-ND@ 414.00/M ABA-51563-TR1G 
5/35 DC -3.5 21.5 9.8 3.3 516-1559-1-ND® 1.00 8.50 72.50 516-1559-2-ND@ 437.50/M ABA-52563-TR1G 
5/46 DC -3.5 21.5 12.7 3.5 516-1560-1-ND@ 1.24 10.54 89.90 516-1560-2-ND@ 542.50/M ABA-53563-TR1G 
5/79 DC-3.4 23.0 16.1 4.4 516-1495-1-ND@ 1.32 11.22 95.70 516-1495-2-ND@ 577.50/M ABA-54563-TR1G 
Frequency Test Cut Tape Tape and Reel 
Range Frequency Vdd lad NF Gain PidB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (GHz) (Vv) (mA) (dB) (dB) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1496-1-ND -60 5.00 40.00 = _ ADA-4543-TR1 
SOT-343 DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1561-1-ND@ -90 7.00 60.00 516-1561-2-ND@ 360.00/M ADA-4543-TR1G 
: DC -2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 516-1562-1-ND® 99 7.70 66.00 516-1562-2-ND® 396.00/M ADA-4643-TR1G 
DC -2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 Afi: 516-1563-1-ND® 1.08 8.40 72.00 516-1563-2-ND@ 432.00/M ADA-4743-TR1G 
0.1-6 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 516-1586-1-ND® 2.78 24.42 207.20 516-1586-2-ND® 1184.00/M MGA-81563-TR1G 
SOT-363 0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1587-1-ND® 3.26 28.71 243.60 516-1587-2-ND@ 1392.00/M MGA-82563-TR1G 
. 05-4 2.0 3.0 45 18 14.0 -2.0 516-1512-1-ND 252 21.00 168.00 | — — | MGA-87563-TR1 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 18 14.0 -2.0 516-1588-1-ND@ 3.15 27.72 235.20 | 516-1588-2-ND@ 1344.00/M_| MGA-87563-TRIG 
Freq. Range | NF @ Freq. | Gain @ Freq. | P1qB @ Freq. | IP3 @ Freq.| Vec Device | Device! Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt Avago 
Package (GHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) Min. | Volt. (V) | (mA) Max. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
05-SMD 0.05 - 1.3 3.6/0.5GHz | 12.0/0.5GHz | 17.5/0.5GHz_ | 30.0/0.5GHz 8 5.5 80 516-1593-1-ND@ 4.38 38.75 300.00 500 1187.50 | MSA-1105-TR1G 
DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1515-1-ND 2.55 21.25 170.00 _ — | MSA-0686-TR1 
86-SMD DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1591-1-ND@ 3.19 28.05 238.00 | 1,000 1487.50 | MSA-0686-TR1G 
DC-4 3.3/1GHz 22.5/1GHz 12.5/1GHz 27.0/1GHz 10 7.8 65 516-1592-1-ND® 2.44 21.45 182.00 | 1,000 1137.50 | MSA-0886-TR1G 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz ri 4.7 60 516-1513-1-ND 2.55 21.25 170.00 = — | MSA-0311-TR1 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz 7 47 60 516-1589-1-ND® 3.19 28.05 238.00 | 3,000 1360.00/M | MSA-0311-TR1G 
DC - 0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1514-1-ND 1.80 15.00 120.00 = — | MSA-0611-TR1 
SOT-143 DC -0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1590-1-ND® 1.80 15.00 120.00 = — | MSA-0611-TR1G 
7 DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz | 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1518-1-ND 3.15 26.25 210.00 = — | MSA-2111-TR1 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz | 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1594-1-ND® 3.68 32.55 252.00 | 3,000 1522.50/M | MSA-2111-TR1G 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz £ 4.5 50 516-1519-1-ND 3.15 26.25 210.00 | 3,000 1575.00/M | MSA-3111-TR1 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz t 4.5 50 516-1595-1-ND® 3.15 26.25 210.00 | 3,000 1522.50/M | MSA-3111-TR1G 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LNVAGO PE and Microwave Products (cont) 


TECHNOLOGIES 


NPN Silicon Bipolar Transistors 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Vee NFo Ga PidB GidB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (Vv) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. i 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.9 27 1.0 12.5 13.0 15.0 516-1566-1-ND® 67 5.04 39.60 516-1566-2-ND® 222.00/M AT-32033-TR1G 
SOT-23 0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1505-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-41533-TR1 
0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1570-1-ND® 73 5.46 42.90 516-1570-2-ND® 240.50/M AT-41533-TR1G 
0.9 2.7 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1499-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-32011-TR1 
SOT-143 0.9 27 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1564-1-ND® 73 5.46 42.90 516-1564-2-ND® 240.50/M AT-32011-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1503-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-41511-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1568-1-ND@ 73 5.46 42.90 516-1568-2-ND@ 240.50/M AT-41511-TR1G 
0.9 27 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1500-1-ND 39 3.25 26.00 = _ AT-32032-TR1 
SOT-323 0.9 2.7 1.0 15.0 13.0 15:5 516-1565-1-ND@ 73 5.46 42.90 516-1565-2-ND@ 240.50/M AT-32032-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1504-1-ND 45 3.75 30.00 = = AT-41532-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1569-1-ND@ 68 5.25 45.00 516-1569-2-ND@ 270.00/M AT-41532-TR1G 
SOT-363 0.9 27 11 14.5 12.0 16.0 516-1502-1-ND 51 4.25 34.00 = — AT-32063-TR1 
0.9 2.7 V1 14.5 12.0 16.0 516-1567-1-ND® LE 5.95 51.00 516-1567-2-ND® 306.00/M AT-32063-TR1G 
@ RoHS Compliant 
HEMTs 
Frequency Test Cut Tape Tape and Reel+ 
Gate Width Range Frequency Vdd ldd NFo Ga OIP3 PidB Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Package (um) (GHz) (GHz) (Vv) (mA) (dB) (dB) | (dBm) | (dBm) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1571-1-ND@ 3.51 29.25 234.00 — | ATF-34143-TR1G 
SOT-343 800 0.45-6 2.0 3.0 60 0.5 16.6 36.2 20.4 516-1572-1-ND@ 4.94 43.71 338.40 2044.50/M | ATF-54143-TR1G 
400 0.45-6 2.0 2.7 10 0.6 17.7 24.2 14.4 516-1573-1-ND@ 1.88 16.50 140.00 800.00/M_ | ATF-55143-TR1G 
MiniPak 400 0.45 — 10 2.0 27 10 0.5 17.5 24.1 14.6 516-1509-1-ND 1.88 16.50 140.00 800.00/M | ATF-551M4-TR1 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
. Di aman 
CHF2525CNT Series saci 
9GHz 40 Waitt Termination Chips 
Features: * DC to 9GHz * Low VSWR * Aluminum Nitride ceramic * Terminal for lead attachment 
Specifications: * Substrate: ALN ¢ Resistive Film: Thick Film * Tolerance: +5% 
Absolute Ratings: * Power: 40W ¢ Frequency: 9GHz * VSWR: 1.2 Maximum 
Applications: ¢ lsolators * RF amplifiers 
Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
fol Terminals Part No. ul 10 50 Part No. 
50 NiAu CHF2525CNTSO0OLX-ND 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTS500LX 
50 NiSn CHF2525CNTS500LW-ND 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTSOOLW 


CHF3020CBF Series 
10 Watt Power RF Terminations/Resistors 


Features: * DC to 4GHz « Flanged model * Low VSWR 


Specifications: * Substrate: Beo * Resistive Film: Thick Film * Tab: Ag * Cover Substrate: AL203 * Mounting Flange: 


* Tolerance: +5% 


Absolute Ratings: * Power: 10W ¢ Frequency: 4.0GHz * VSWR: 1.35 Maximum « Capacitance: 0.8pf 


Applications: * High power RF transmission 


Copper plated with Nickel 


Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
{0} Function Part No. i 10 50 Part No. 

50 Termination CHF3020CBF500L-ND 17.33 15.75 13.55 CHF3020CBF500L 

100 Resistor CHF3020CBF101R-ND 17.33 15.75 13.55 CHF3020CBF101R 


CHF9838CNF Series 


250 Watt Power RF Flanged Chip Termination 


Features: * DC to 2.2GHz » Flanged model * Low VSWR « Aluminum Nitride ceramic 


Specifications: * Substrate: ALN ¢ Resistive Film: Thick Film * Tab: Ag * Tab Attachment: Brazed with epoxy encapsulation * Mounting Flange: 


Copper plated with Nickel * Tolerance: +5% 


Absolute Ratings: * Power: 250W * Frequency: 2.2GHz * VSWR: 1.10 Maximum 


Applications: * High power RF transmission 


Dimensions in mm 


> 
2.57>1 


Dimensions in mm 


2.79 
alin 


xj 0.1 


Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
Function Part No. i 10 50 Part No. 
50 Termination CHF9838CNF500L-ND 27.50 25.00 21.50 CHF9838CNF500L 
* . 
C-MAX antennas Test Equipment 
RF Technology Specialist Digi-Key Price | C-Max 
Description Part No. Each | Part No. 
Number of Unloaded Q | Digi-Key Price Each = / C-Max Time Signal Generator for UTC 561-1018-ND 550.00 | TSG100 
Application Turns Inductance (Min.) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Loop Antenna for TSG400/800, 5-10 Meters 561-1000-ND 395.00 | 1LA 
Watch 228 985H 55 561-1002-ND 252 2.37 1.58 | CMA-60-19 Level Interface for TSG800/400 to custom application. 
Watch 203 985H 50 561-1003-ND 2.55 2.36 1.57 | CMA-60-24 Provides Time signal connection 561-1009-ND 179.00 | DAT100 
Table Clock 147 1.5mH 120 561-1004-ND 1.86 1.76 1.35 | CMA-60-60 Time Signal Generator for 
Wall Clock 139 1.5mH 110 561-1001-ND 2.04 1.87 1.40 | CMA-60-100 UTC ‘Application Development SSN 6199.98 | TSG800 
GPS Receiver device for use with TSG equipment 
Watch 188 2.33MH 100 561-1019-ND 1.98 1.85 1.32 | CMA-MF-60 for UTC reception anywhere 561-1010-ND 400.00 | GPS100 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


C-MAX 


RF Technology Specialist 


Universal Time Code (UTC) Receivers and Demo Boards 


C-MAX Solutions provide a universal time code receiver with very low power operation for Radio Controlled Time applications. The CME8000 provides a simple solution for worldwide operation with integrated Crystal and 
antenna switching for up to 3 frequencies. Operation at less than 100uA and down at 1.2 to 5 volts. The CME6005 is the first generation receiver providing dual-band operation at very low power (sub 100uA, 1.2 to 5 Volts) 


with CPU 


Digi-Key Price C-Max Digi-Key Price C-Max 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
561-1007-5-ND 4.35 | CME8000-TLSH car pn oear a 561-1012-ND 1350.00 | CME8000-EK 
UTC Receiver IC, 28-SSOP 561-1008-1-NDO 4.50 | CME8000-TLPH include Signal Generator 
561-1008-2-ND§ 1950.00/1,000 | CME8000-TLPH pensoeniett oan for CME8000 561-1017-ND 225.00 | CMMC-8I-DB 
UTC Receiver Module, Multi-Frequency, 
NEGRI quency | 561-1015-ND 16.10 | CMMR-8P-MF ite Racer Ie a SeGe 561-1013-1-NDO 2.94 | CME6005-TCQH 
, 561-1013-2-ND§ 5280.00/4,000 | CME6005-TCQH 
UTC Receiver Module, Multi-Frequency, | 65 io16.Np 71.10 | CMMC-8P-MF UTC Receiver Module, 60KHz,no CPU__| 561-1014-ND 10.70 | CMMR-6P-60 


QCutTape § Tape and Reel 


NEw: connect 


" Bluetooth® and WLAN Modules and 
The strongest connection in a wireless world Development Tools 


ConnectBlue offers wireless serial port adapter module and housed-products with Bluetooth or Wireless LAN connectivity option. Various antenna options and connector options 
are available and each module is able to be controlled via AT Commands. The modules and housed units are FCC Certified, so require no further testing to implement. 


OutPut Power | Max Baud | Supply Voltage Antenna Digi-Key Price Each ConnectBlue 
Fig. (dBm) Rate (kbps) (VDC) Type Features Part No. il 10 50 Part No. 
Bluetooth Modules 
1 3.5 921.6 3.0 ~ 6.0 Chip Serial Port Profile (SPP), UART 809-1004-ND 30.72 26.88 24.96 | CB-OEMSPA3101-04 
2 7.0 921.6 3.0 ~6.0 Chip SPP, UART 809-1007-ND 49.60 43.40 40.30 | CB-OEMSPA3111-04 
2 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 External SPP, UART 809-1008-ND 53.60 46.90 43.55 | CB-OEMSPA311X-04 
3 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 Chip SPP, UART or RS232, 20-pin 2mm Header | 809-1009-ND 8240 72.10 66.95 | CB-OEMSPA312I-02 
3 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 External SPP, UART or RS232, 20-pin 2mm Header__| 809-1010-ND 87.36 76.44 ~—70.98_| CB-OEMSPA312X-02 
2 17 921.6 3.3 ~6.0 Chip SPP, UART 809-1011-ND 8240 72.10 66.95 | CB-OEMSPA3311-04 
2 17 921.6 3.3 ~6.0 External SPP, UART 809-1012-ND 87.36 76.44 70.98 | CB-OEMSPA331X-04 
3 17 921.6 3.3 ~6.0 Chip SPP, UART or RS232, 20-pin 2mm Header | 809-1013-ND 104.16 91.14 84.63 | CB-OEMSPA332I-02 
3 17 921.6 3.3 ~6.0 External SPP, UART or RS232, 20-pin 2mm Header | 809-1014-ND 114.08 99.82 92.69 | CB-OEMSPA332X-02 
4 20 921.6 3.3 ~6.0 Chip SPP, UART or RS232, 20-pin 2mm Header | 809-1015-ND 142.88 125.02 116.09 | CB-OEMSPA3331-02 
4 20 921.6 3.3 ~ 6.0 External SPP, UART or RS232, 20-pin 2mm Header | 809-1016-ND 152.80 133.70 124.15 | CB-OEMSPA333X-02 
WLAN Modules 
5 17 2700 3.3~5.5 Chip WPA2 Supported, Low Power Sleep Mode =| 809-1019-ND = 138.88 121.52 112.84 | CB-OWSPA311GI-04 
5 ae: 2700 3.3 ~5.5 U.FL Connector | WPA2 Supported, Low Power Sleep Mode _| 809-1020-ND 138.88 =121.52 112.84 | CB-OWSPA311GX-04 
Bluetooth Serial Port Adapters in Housings 
— 7.0 921.6 4.0 ~6.0 Internal 9-pin DSUB serial Interface 809-1026-ND 337.28 295.12 274.04 | CB-SPA3121-02 
_ 7.0 921.6 4.0 ~6.0 Internal 9-pin DSUB, Accessories Included 809-1025-ND 396.80 347.20 322.40 | CB-SPA312I-01 
_ 20 921.6 8.0 ~ 30 Whip RS232/422/485, IP-65 Case 809-1022-ND 545.60 477.40 443.30 | CB-RSPA333S-03 
_ 20 921.6 8.0 ~ 30 Whip RS232/422/485, IP-65, Accessories Included | 809-1021-ND 620.00 542.50 503.75 | CB-RSPA333S-01 
WLAN Serial Port Adapters in Housings 
— 17 921.6 4.0~6.0 Internal 9-Pin DSUB Serial Interface 809-1028-ND 396.80 347.20 322.40 | CB-WSPA311GI-02 
- 17 921.6 4.0 ~6.0 Internal 9-Pin DSUB, Accessories Included 809-1027-ND 476.16 416.64 386.88 | CB-WSPA311GI-01 
_ 20 921.6 8.0 ~ 30 Whip RS232/422/485, IP-65 Case 809-1024-ND 545.60 477.40 443.30 | CB-RWSPA311GS-03 
_ 20 921.6 8.0 ~ 30 Whip RS232/422/485, IP-65, Accessories Included | 809-1023-ND 644.80 564.20 523.90 | CB-RWSPA311GS-01 
Development Tools and Accessories 
Digi-Key Price ConnectBlue 
Description Part No. Each Part No. 
Bluetooth 1/0 Kit, with OEMSPA31 11-04 Modules, 2-I/0 Dev Boards. 809-1003-ND 644.80 CB-BTIODK31 11-01 
Bluetooth Starter Kit for OEMSPA3111, USB Board. 809-1005-ND 197.44 CB-OEMSPA3111-00 
Bluetooth Starter Kit for OEMSPA3111, RS232 Board . 809-1006-ND 197.44 CB-OEMSPA3111-01 
WLAN Starter Kit for OWSPA311GI, USB Board... 809-1017-ND 296.64 CB-OWSPA311GI-00 
WLAN Starter Kit for OWSPA311GI, RS232 Board . 809-1018-ND 296.64 CB-OWSPA311GI-01 
Antenna 1/2 Wave, 2.4GHz, 10cm Cable with U.FL. 809-1000-ND 20.48 CB-ACC-27 
Antenna 1/2 Wave, 2.4GHz, 10cm Cable with RP-SMA 809-1001-ND 27.20 CB-ACC-36 
12cm Cable, U.FL Connector to RP-SMA Connector for Antennas ............ 00.0... cccccccenee ee ececeeeeeee ease ease ee eenene 809-1002-ND 27.20 CB-ACC-38 


High Wattage SiC RF Power M 


Cree is a leading supplier of silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) wafers and devices for wireless 
communications. Typical applications include: * 2-Way, Private Radios * Broadband Amplifiers » Cellular Infrastructure 
Test Instrumentation * Class A, AB, Linear Amplifiers Suitable with OFDM, W CDMA, Edge, CDMA Wave Forms. Cree 
wireless devices are especially well-suited for high-power communications because of the material used, silicon carbide 


ESFETs 


(SiC). SiC has several intrinsic advantages that enable broadband amplifiers for UHF, L Band and S Band applications. 
These properties include: « High thermal conductivity * High breakdown electric field * High saturated electron drift velocity 
* High power density (power per unit gate periphery). These features make SiC MESFET an attractive power FET for multi- 
octave to decade bandwidth power amplifiers. 


Output Operating 
Current Frequency Power Gain Voltage Digi-Key Price Each Cree 
Style Revision (GHz) (W) (dB) (Vv) Part No. 1 10 50 Part No. 

Flanged 1.5 to 2.7 10 15 28~48 CRF24010FE-ND 150.00 145.50 138.23 CRF24010FE 
Pill 1.8 to 2.7 10 15 28~48 CRF24010PE-ND 150.00 145.50 138.23 CRF24010PE 
Flanged 1.3 to 2.7 60 13 28~48 CRF24060FE-ND 623.70 549.99 522.49 CRF24060FE 
Demonstration Test Fixture for CRF24010... CRF24010-TB-ND 500.00 = = CRF24010-TB 
Demonstration Test Fixture for CRF24060 CRF24060-TB-ND 500.00 = = CRF24060-TB 


Wr UniFi™ 
>, WLAN ICs 


UniFi UF1050 single-chip device supports IEEE 802.11b and IEEE 802.11g standards on a single die, operating in the 2.4GHz radio band. 


Features: * Dual mode IEEE 802.11b/g chip »* Small board footprint; minimal external components required * Support for IEEE 802.11e EDCA QoS »* Full 
support for WEP40/64, WEP104/128 and WPA/WPA2 (802.11i) enhanced encryption modes »* Bluetooth/Wi-Fi/cellular coexistence support * Priority and 
channel coexistence signaling schemes * Long battery life in Power Save 


Supply Cut Tape Tape & Reel 

WLAN Voltage Digi-Key Price Each Pricing CSR 

Support Interface Features (V) Package Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
802.11b/g SDIO/SPI OFDM/CCK 1.5 88-CSP UF1050A-IC-ECT-ND 1795 1734 15.48 8050.00/M UF1050A-IC-E 
802.11b/g SDIO/SPI OFDM/CCK 1.5 88-CSP UF1050B-IC-ECT-ND 11.83 11.43 10.20 7140.00/M UF1050B-IC-E 

Development Tools 
Digi-Key Price 

Description Part No. Each 

Level Interface UniFi™ Development Kit DEV-SYS-1852-1A-ND NEW! 110.00 
SDIO Card Reference Design for UniFi. DEV-SYS-1824-3A-ND 85.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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csr Wireless Products 


A 


Bluetooth® ICs 


@Reel® 


The BlueCore™ line of Bluetooth products from CSR integrate a microcontroller along with peripherals to match your offers backwards compatibility with v1.1 and v1.2 Bluetooth devices. External Flash, ROM, Plug-n-Go and Headset versions 
application requirements. Variants are available with integrated ROM or flash, Multimedia versions with integrated DSP and are available to match your application. Offers up to 3 times the data rate as previous versions of Bluetooth with lower power 
stereo codec, or Plug-n-Go™ with integrated balun, filter and matching. BlueCore3: CSR's complete v1.2 Bluetooth solution consumption. BlueCoresd: series offers the latest generation technology, offering compatibility with the latest Bluetooth spec, 
including eSCO (extended Synchronous Connections), which allows for retransmissions of dropped packets, allowing fora v2.1. BlueCore 6: series provides the AuriStream audio interface, which provides significant power saving over previous 
clearer, better sound out of your Bluetooth device. BlueCore4: CSRs EDR (Enhanced Data Rate) v2.0 Bluetooth solution, it +C\VSD (Continuous Variable Slope Delta) 


Tape & Reel 
Integration Flash | ROM On-Chip Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing CSR 
Type (Mbits)| (Mbits) Codec Features/Operating Voltage Package | Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
BlueCore3 
ROM —|4 NorECM Dual UART Forts, 42-CSP_ | BC313141A18-IXF-E4CT-ND 4.87 47.04 210.00 |BC313141A18-IXF-E4TR-ND 2940.00/M | BC313141A18-IXF-E4 
Interface Self Test / 1.8V 
ROM 2. | 74] Noreen USB, Self Test/1.8V | g4.-vegga | BC313143A18-IRK-E4CT-ND 5.39 52.08 282.50 |BC313143A18-IRK-E4TR-ND 3260.01/M | BC313143A18-IRK-E4 
Interface DSP Co-Processor, 
Multimedia, 16-Bit 
External Flash _ — | Stereo Audio Dual UART, Scatternet/1.8V |120-VFBGA | BC352239A-IVQ-E4CT-ND 11.25 108.64 485.00 | BC352239A-IVQ-E4TR-ND 6779.99/M | BC352239A-IVQ-E4 
Multimedia) (gi | 16-bit | DSP Co-Processor, Dual UART, | o6 1 eaGa | B¢358239A-INN-E4CT-ND 20.71 199.92 892.50 |BC358239A-INN-E4TR-ND 12500.00/M | BC358239A-INN-E4 
Plug-n-Go Stereo Audio | _Scatternet, Regulator / 1.8V 
15-Bit UART, Scatternet, 
Audio Flash 6 = | tingarAudio On-Chip Regulator and 96-TFBGA | BC31A223A-IVN-E4CT-ND 14.09 136.08 607.50 |— — | BC31A223A-IVN-E4 
Battery Charger / 1.8V 
BlueCore4 
No/PCM Dual UART Ports, USB, 
External Flash _— = fiterfabe Scatternet, Regulator, Wi-Fi | 96-TFBGA | BC417143B-IQN-E4CT-ND 6.44 62.16 277.50 | BC417143B-IQN-E4TR-ND 3890.00/M | BC417143B-IQN-E4 
Coexistence / 1.8V 
No/PCM Dual UART Ports, USB, 
External Flash =- = Interface Scatternet, Regulator, Wi-Fi | 96-VFBGA | BC417143B-IRN-E4CT-ND 6.44 62.16 277.50 | BC417143B-IRN-E4TR-ND 3890.00/M | BC417143B-IRN-E4 
Coexistence / 1.8V 
No/PCM Dual UART Ports, USB, 
ROM = 4 Interface Scatternet, Regulator, Wi-Fi | 84-VFBGA | BC41B143A06-IRK-E4CT-ND 6.12 59.08 263.75 | BC41B143A06-IRK-E4TR-ND 3699.99/M | BC41B143A06-IRK-E4 
Coexistence / 1.8V 
No/PCM USB, UART, Scatternet, 
ROM _ 4 Interface Regulator, Wi-Fi 47-CSP_ | BC41B143A06-IXB-E4CT-ND 5.28 50.96 227.50 | BC41B143A06-IXB-E4TR-ND 3190.01/M | BC41B143A06-IXB-E4 
Coexistence / 1.8V 
Flash, Plug-n-Go| 8 —_|PCM Interface Dual UART Ports / 1.8V 96-LFBGA | BC419143B-ANN-E4CT-ND 19.26 185.92 830.00 | BC419143B-ANN-E4TR-ND 11970.00/M | BC419143B-ANN-E4 
ROM, Plug-n-Go |_— 4 __|PCM Interface Dual UART Ports / 1.8V 96-LFBGA | BC41B143A06-ANN-E4CT-ND. 11.60 112.00 500.00 | BC41B143A06-ANN-E4TR-ND 5190.00/M | BC41B143A06-ANN-E4 
Headset | — | 6 |, 'o8it UART, Regulator, 96-TFBGA | BC413159A06-IPK-E4CT-ND 10.61 102.48 457.50 | BC413159A06-IPK-E4TR-ND 4940.00/M | BC413159A06-IPK-E4 
Linear Audio Battery Charger / 1.8V 
15-Bit USB, UART, Regulator, 
Headset _ 6 Linear Audio Battery Charger / 1.8V 96-TFBGA | BC413159A10-IPK-E4CT-ND 9.57 92.40 412.50 | BC413159A10-IPK-E4TR-ND 4290.00/M | BC413159A10-IPK-E4 
Headset _ 6 ‘ign sae USB, UART, Regulator / 1.8V 56-QFN | BC413159A11-IQA-E4CT-ND 6.26 60.48 = 270.00 | BC413159A11-IQA-E4TR-ND 3780.00/M | BC413159A11-IQA-E4 
Audio ROM 6 _ vias dis UART, Regulator / 1.8V 96-TFBGA | BC413159B10-IPK-E4CT-ND 9.40 90.72 405.00 | BC413159B10-IPK-E4TR-ND 5670.00/M | BC413159B10-IPK-E4 
7 15-Bit UART, LED Driver, Regulator, ni Monon Romenant Pi 
Audio Flash 6 — | iinear Audie Battery Charger / 1.8V 96-TFBGA | BC41C671A-IPK-E4CT-ND 12.35 119.28 532.50 | BC410671A-IPK-E4TR-ND 7459.99/M | BC41C671A-IPK-E4 
BlueCore5 
Multimedia, = _ 16-Bit USB, UART, Regulator, is ose 7 “FR e Tas 
External Flash Stereo Audio Battery Charger / 1.5V 169-TFBGA | BC57E687B-ITB-E4CT-ND 12.01 115.92 517.50 | BC57E687B-ITB-E4TR-ND 7250.01/M | BCS7E687B-ITB-E4 
No/PCM FM Radio, v2.1+ EDR, 7 Rr Tres ane 
ROM HCI, FM = 6 Interface Dual UART up to 4Mbps 84-VFBGA | BC51E130A14-IRK-E4CT-ND 7.83 75.60 337.50 | BC51E130A14-IRK-E4TR-ND 4730.00/M | BC51E130A14-IRK-E4 
No/PCM FM Radio, v2.1+ EDR, 5 anaaray Pee aaa 
ROM HCl, FM = 6 fiiteriaes Dual UART up to 4Mbps 67-WLCSP | BC51E129B14-IYH-E4CT-ND 6.82 65.80 293.75 | BC51E129B14-IYH-E4TR-ND 4120.00/M | BC51E129B14-IYH-E4 
an 16-Bit Stereo | DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, ij IOF-F4CT. LIOR. a IOF. 
Multimedia ROM | — 8 ‘Audio Dual UART ports up to 4Mbps 68-QFN | BC57F687A04-lQF-E4CT-ND 9.92 95.76 427.50 | BC57F687A04-lQF-E4TR-ND 5990.00/M | BC57F687A04-IQF-E4 
16-Bit Stereo DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, 
Multimedia Flash} 8 _ ‘Audio Dual UART ports up to 4Mbps |120-LFBGA | BC57H687C-ITM-E4CT-ND 16.53 159.60 712.50 | BC57H687C-ITM-E4TR-ND 9980.02/M | BC57H687C-ITM-E4 
and USB, 12C 
46-Bit Stereo DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, 
Multimedia Flash} 16 _ Audio Dual UART ports up to 4Mbps_ |105-LFBGA | BC57G687C-INN-E4CT-ND NEW! 20.01 193.20 862.50 | BC57G687C-INN-E4TR-ND NEW! | 12079.97/M | BC57G687C-INN-E4 
and USB, 12C 
BlueCore6 
PCM Interface/ 
ROM _ 4 AuriStream SDIO/CSPI/UART 51-WLCSP BC63B239A04-IUE-E4CT-ND 5.22 50.40 225.00 | BC63B239A04-IUE-E4TR-ND 3150.00/M | BC63B239A04-IUE-E4 
16-Bit Interface up to 4Mbaud BC63B239A04-lYB-E4CT-ND 5.05 48.72 217.50 | BC63B239A04-IYB-E4TR-ND 3050.00/M | BC63B239A04-IYB-E4 
Audio ROM = 6 AuriStream Internal Regulator, Battery 48-QFN | BC63C159A03-IQB-E4CT-ND 7.25 70.00 312.50 | BC63C159A03-lQB-E4TR-ND 4370.00/M | BC63C159A03-IQB-E4 
16-Bit Charger, External CODEC Support} 64-BGA | BC63C159A03-IVA-E4CT-ND 7.89 76.16 340.00 | BC63C159A03-IVA-E4TR-ND 4770.01/M | BC63C159A03-IVA-E4 


Bluetooth® Application Development Kits 


and Reference Design Kits 


CSR Bluetooth Development Kits and Reference Design Kits provide hardware to evaluate many different application 
possibilities and give you the opportunity to develop with different BlueCore™ devices. SYS Kits provide components 


with Bluetooth application profile(s) along with CD with PSKEY editing software. 


BC2ABCD-USB-ND 
BTN-001A-ND 
BTN-002-2B-ND 


DEV-SYS-1645B3-1A-ND 


BV-001-3A-ND 
BV-001-4A-ND 


DEV-SYS-1487-1B-ND 


DEV-SYS-1504-1A-ND 


DEV-RR-001-1A-N 
DEV-RR-SDK-01A- 


D 
ND 


DEV-PC-1309C-ND 
DEV-SYS-1309-1C-ND 


DEV-MP3-1A-ND 


DEV-SYS-RADIOPRO-1A-ND 


DEV-SYS-1808-1A-ND 
DEV-SYS-1519-1B-ND 
DEV-SYS-0101-1B-ND 
DEV-SYS-0114-1A-ND 
DEV-SYS-0115-1A-ND 


USB Dongle Reference Design, BlueCore2 for WHQL Testing 
BlueTunes1 Development Kit for Wireless Stereo Audio, BlueCore3 Multimedi: 


BlueTunes2 Development Kit for Wireless Stereo Audio, 


BlueCoreS Multimedia 
BC5-MM Development Board only, BlueTunes2 — RoHS Compliant. 
BlueVox Development Board, Wireless Audio (Mono) — RoHS Compliant... $500.00 


BlueVox Development Board Wireless Audio (Mono), 


for BlueVox QFN — RoHS Compliant. 
USB Dongle Bluetooth EDR Reference Design, 

BlueCore4 External — ROHS Compliant 
UART and SPI Level Shifter Interface Board for UniFi or BlueCore. 
RoadRunner Plug-n-Talk Reference Design Hardware, 


vehicle plug in for hands-free evaluation 
RoadRunner Plug-n-Talk Software Development Kit... 


UART and SPI Interface Board for BlueCore, Board Only: 


UART and SPI Interface Board with Cables 


for BlueCore — RoHS Compliant 
BluePlayer MP3 Development Kit — RoHS Compliant 
RadioPro Development Kit, 


Wireless Internet Radio — ROHS Compliant... 


USB to SPI Interface Converter — ROHS Complian 
Reference Design Kit, BC4-ROM A07 Module — RoHS Compliant 
BC5-FM Development Kit — ROHS Compliant... 
BC6-ROM Development Kit — RoHS Compliant. 
BC6-ROM QFN Development Kit — RoHS Compliant 


DEV-SYS-MONOHS-1A///-ND = BC5-MM Dual Microphone 
Headset Development Kit — ROHS Compliant.......................0.2..5 

DEV-RR-SDK-02A-ND RoadRunner 2 Software Development Kit — ROHS Compliant 

DEV-SYS-1455-2A-ND NEW! TrueTest Development Kit — ROHS Compliant 


Bluetooth® Development Tools Casira™ 


Josiaahadiiaigs $119.00 
... $500.00 The Casira Development Kit allows for the development and testing of your Bluetooth design. This kit includes; 2 Casira 
development pods (each pod includes a BlueCore™ based module), power supplies and cords, programming and RS232 
$1000.00 cables, 2 headsets and a CD with documentation and BlueSuite Software. BlueSuite includes drivers to communicate with 


. $400.00 the BlueCore devices at the HCl and RFCOMM layers, and programs such as BlueChat for establishing a data or voice 
link, and BlueTest which can be used to put the BlueCore device into test modes for radio development and qualification. 


BlueSuite also provides a Flash ROM loader and Device Firmware upgrade Wizard. 


. $500.00 BCESO1-ND Bluetooth Development Kit oe 
BCESO1-EP-ND Casira End Point (Development Pod) — RoHS Compliant. $700.00 
. $100.00 ANTOO1-ND Antenna for Casira Module...................... $18.26 
. $300.00 CK001-ND Connector Kit (as fitted to Casira Motherboard) $24.60 
CK003-ND Parallel-RJ45+ Cable (XSPI + SPI Cable) — ROHS Compliant. . $26.25 
eae tty STK-417143B-1B-ND Module (2) for Casira Development Kit — ROHS Compliant... ... $250.00 
... $93.75 
$93.75 | BlueLab™ SDK 
$1250.00 The BlueLab SDK (Software Development Kit) provides developers with a graphical user interface to develop their 
Bluetooth application on the microcontroller that is on the BlueCore devices, providing for applications without a separate 
... $2995.00 host processor. The xIDE development environment provides a Project Manager Interface to make development easier. 
. $211.25 BlueLab also provides source codes for several Bluetooth application profiles: SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-Up 
. $250.00 Networking), HID (Human Interface Devices), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote 


. $250.00 
. $250.00 
.. $250.00 


Control Profile) and others. 


BLUELAB-ND Bluetooth Software Development Kit. 
BLAB3UP001-ND = Upgrade to BlueLab 3.x — ROHS Compliant . 


$3000.00 
$500.00 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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WirelessUSB™ 


The CYWUSB6934 Integrated Circuits (ICs) are highly integrated 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum 
(DSSS) Radio System-on-Chip (SoC) ICs. From the Serial Peripheral Interface (SPI) to the antenna, these 
ICs are single-chip 2.4GHz DSSS Gaissiam Frequency Shift Keying (GFSK) baseband modems that connect 
directly to a USB controller or a standard microcontroller. The CYWUSB6935 transceiver is a single-chip 


# CYPRESS 


PERFORM 


2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) baseband 
modem radio that connects directly to a microcontroller. The CYRF6936 WirelessUSB LP is interoperable 
with the first generation CYWUSB69xx devices. It adds a range of enhanced features, including increased 
operating voltage range, reduced supply current, and higher data rate options. 


Range Throughput Temperature Digi-Key Price Each Cypress 
Function (meters) (Kbps) Package Range (°C) Part No. 1 25 100 Part No. 
10 62.5 48-QFN 0~70 428-1624-ND 7.44 4.80 3.88 CYWUSB6934-48LFXC 
= 50 62.5 48-QFN 0~70 428-1625-ND 11.00 6.82 5.50 CYWUSB6935-48LFXC 
Tenecever 50 62.5 48-QFN -40 ~ 85 428-1626-ND 11.25 6.95 5.63 CYWUSB6935-48LFXI 
10 1Mbps 40-QFN 0~70 428-2024-ND 3.83 3.06 2.38 CYRF6936-40LFXC 


Wireless USB Radio Modules 


The CYWM6934/CYWM6935 WirelessUSB Radio Modules offer a complete radio module solution for integration 
into existing or new 2.4GHz products. These modules are tested for functional operation and are FCC/ETSI(EU)/ 
Industry pre-certified. Modules are supplied with integrated PCB trace antennas. Available in small PCB design 
which allows the modules to be mounted horizontally to the device PCB via a 12-pin header. 

Applications (CYWM6934): * Keyboards * Game Controllers * Console Keyboards ¢ Presenter Tools 
* Remote Controls 

Applications (CYWM6935): * Presenter Tools * Remote Controls * Automatic Meter Reading (AMR) 
* Lighting Control * Factory Automation * Alarm and Security 


PRoC™ (Programmable Radio on Chip) 


A flash-based programmable radio system-on-a-chip. The PROC is the world’s first low-cost, flash-programmable microcontroller with an integrated 2.4GHz radio transceiver. The microcontroller is a powerful mixed-signal array. 
It has highly reconfigurable and flexible digital and analog blocks. The microcontroller core is the M8C 8-bit engine that supports a rich instruction set. It contains 512 bytes of data SRAM and 8 kilobytes code flash memory. 


CYWM6934 Features: * Range of up to 10 meters »* Data Throughput up to 65 kbits/sec »* Operating 
Voltage: 2.7 ~ 3.6V * Small PCB Design: .975” (24.38mm) x .65” (16.25mm) x .212” (5.3mm) (L x W x H) 
* FCC Approved 
CYWM6935 Features: * Range of up to 50 meters * Data Throughput up to 65 kbits/sec * Operating 
Voltage: 2.7 ~ 3.6V_ * Small PCB Design: .95” (23.75mm) x .95” (23.75mm) x .212” (5.3mm) (L x W x H) 
* FCC Approved 


428-1945-ND 
428-1946-ND 


CYWM6934 LS™ Module... 
CYWM6935 LR™ Module 


- $10.33 
- $9.75 


Memory RAM Range Throughput Digi-Key Price Each Cypress 
Size (Bytes) USB (Maximum) (Maximum) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
8Kb 512 No 50 meters 62.5Kbps 48-QFN 428-1771-ND 8.00 6.40 5.40 CYWUSB6953-48LFXC 
8Kb 256 No 10 meters 1Mbps 40-QFN 428-1933-ND 5.60 4.48 3.78 CYRF69103-40LFXC 
8Kb 256 Yes 10 meters 1Mbps 40-QFN 428-1934-ND 5.10 4.08 3.45 CYRF69213-40LFXC 


Development Kit for PRoC™ 


The PRoC (Programmable-Radio-on-a-Chip™) Development Kit (CY3653) includes flexible development 
boards, PRoC modules, LCD modules, schematics, bills-of-materials, source code, and documentation for 
designers looking for a seamless transition from wired to wireless solutions. Customers can use the kit to 
achieve faster time to market for single-chip applications like small form-factor wireless keyboards and mice, 
presenter tools, wireless thermostats including LCD displays, precision remote controls for RC toys and more. 
PRoC combines Cypress’s WirelessUSB™ 2.4-GHz radio-on-a-chip and PSoC® Programmable System-on- 
Chip™ mixed signal array in an integrated product. It integrates Cypress’s Direct Sequence Spread Spectrum 


(DSSS) interference immunity technology with the power and flexibility of the PSoC architecture, offering a 
complete wireless solution in a single chip. 

Kit Includes: * PSoC Evaluation Board »* PRoC Modules for a fast plug-and-play solution * PRoC 
Programmer * LCD Module and a CD-ROM with kit documentation * Hardware schematics ¢ Tutorial and 
firmware for application development. 


428-1772-ND (CY3653) Development Kit for PROC .............cccececseseseeeeeeeeeeeeneaneeeeseee $426.00 


€§DELORME GPS Module and Kit 


The GPS2058-10 module is a high sensitivity, low power, SMD type 16-channel GPS receiver designed for a broad spectrum of OEM applications. Based on the fast 
and deep GPS signal search capabilities of the STMicroelectronics (Teseo), it features an integrated RF block combined with the high performance CPU of ARM7TDMI 
microprocessor. The end result provides excellent navigation performance in the most challenging urban environments. The GPS2058-10 offers RTCA-SC159/WAAS/ 


EGNOS support and provides excellent sensitivity and high configurability in a small package. 


Frequency | Hot/Warm/Cold Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description (MHz) Start (Seconds) Package 1 25 100 Part No. Pricing 
16-Channel L1 GPS Receiver Module | 1575.42 2.5/ 34/39 40-Pin SMD | GM-205810-000CT-ND§ 41.65 32.04 29.91 GM-205810-000TR-ND 12959.97/500 
Development Kit / Navigation System with Street Atlas Software, Antenna and Cables GM-2058EV-101-ND 492.05 _ = = ad 
§ Cut Tape 
X P ress"™ Eth ernet B ri d ge a Connection | Digi-Key Price | Digi International 
© Description Type Part No. Each | Part No. 
Piel) witha ronge ot id ue » ne oe a he es oo and the ably to panei eirovt 1 Watt Interface Board for XTend RS-232/485 | XTIB-R-ND 80.00 | XTIB-R 
as many as 10 standard walls, the ress Ethernet Bridge) is an easy-to-use wireless Etherne' rhe ? 
bridge that uses the added range and capabilities of the 900MHz band to communicate where Wi-Fi and i Watt Imertace. Board tor.xTet use MUIESUEND 80,00 | X10 
other wireless data products fall short. Interface Board for XBee and XBee-PRO RS-232 | XBIB-R-ND® 63.75 | XBIB-R 
XEBO9-C Kit Includes: » (2) RF Modems « (2) 9VDC Power adapters * (2) 1/2 Wave antennas with RPTNC connector | Interface Board for XBee and XBee-PRO USB _| XBIB-U-ND@ 63.75 | XBIB-U 
epee clatan . (2) Seen 2) ae Hed mera 2) POE a . ¢) _ bead Cables | 9V Battery Adapter for RS-232 Board — | JP2P3-C2C-4I-ND@ 5.00 | JP2P3-C2C-41 
- it Includes: * (1) ultipoint lodem ¢ uick start guide/Manual * ( power RI i Cdr Tire 
adapter * (1) 2dBi omni-directional antenna Note: Does not include Ethernet cable XEBO9-BCS Kit Includes: * (1) XEB 7 dae fae ste . a eee e : ae ae al . 7 
Multipoint RF Modem XEBO9-BISA Kit Includes: * (1) XEB Multipoint RF Modem in NEMA-4 weatherproof enclosure * (1) | 4 Right Angle Male to N-Male “CL1-4F-ND® 7.75 “CLI 
Quick start guide/Manual * (1) 12VDC/110VAC power adapter * (1) 2dBi omni-directional antenna (high-gain antenna sold | 6 Right Angle Male to N-Male RPSMA | JR2N1-CL1-6F-ND® 39.76 | JR2N1-CL1-6F 
separately) * (1) Power over Ethernet injector Mote: Does not include Ethernet cable XEBO9-BIS Kit Includes: * (1) XEB__| 10’ Right Angle Male to N-Male JR2N1-CL1-10F-ND® 43.76 | JR2N1-CL1-10F 
Multipoint RF Modem in NEMA-4 weatherproof enclosure 20’ Right Angle Male to N-Male JR2N1-CL1-20F-ND® 49.00 | JR2N1-CL1-20F 
RF Data RF Cable Assembly Adapter for connecting 
Power | Rate |Connection Digi-Key Price | Digi International RPSMA antenna to U.FL connector RPSMA | JF1R6-CR3-4!-ND® 5.00 | JF1R6-CR3-41 
Frequency | Output | (Baud) Type Use Part No. Each | Part No. RoHS Compliant 
Commercial | XEB09-C-ND 771.62 | XEBO9-C 
Industrial | XEBO9-I-ND 999.00 | XEBO9-I Antennas 
Commercial | 602-1089-ND+ 499.00 | XEBO9-BCSA 
QO0MHz | 125mW |1.5Mbps | Ethernet i 
Commercial 602-1090-ND+ 479.00 | XEBO9-BCS Gain | Frequency | Impedance Digi-Key Price | Digi International 
Industrial | 602-1091-ND+ 659.00 | XEBO9-BISA Type | (dBi) | (MHz) (0) Connector | Part No. Each | PartNo. 
Industrial | 602-1092-ND+ 629.00 | XEBO9-BIS Of type | AOS-F2NENEND 738.38 | A09-FONE-M 
$ Multipoint Omni 51 902-928 50 Pree A09-F5NF-M-ND 195.75 | AQ9-FSNF-M 
. | A . 8.1 A09-F8NF-M-ND 217.00 | AO9-F8NF-M 
Wireless Accessories gota 
A 8.1 896-980 1 A09-Y8NF-ND 67.50 | AQ9-Y8NF 
Ya! Fatt | 9s-o4o | — | WAINTYP® | poo-vt1NF-ND 93.75 | A09-Y11NF 
Connection | Digi-Key Price | Digi International : M4 AO9-HASM-675-ND 24.25 | AOQ-HASM-675 
Description Type Part No. Each | Part No. Omni 30 900 50 RPSMA A09-HSM-7-ND 22.67 | AO9-HSM-7 
Interface Board for XStream and XCite RS-232/485 | XIB-R-ND@ 50.00 | XIB-R ; A24-HASM-450-ND 5.71 | A24-HASM-450 
Interface Board for XStream and XCite usB | XIB-U-ND@ 50.00 | XIB-U Omni | 21 | 2aGHe | 60 RPSMA | A24-HASM-525-ND 22.50 | _A24-HASM-525 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digi Stand-Alone Radio Modems 


Digi International stand-alone radio modems were designed 
to provide end users with an easy-to-install wireless serial 


communication link. 
Features: 


¢ Plug and communicate (no configuration required) 
* Transparent operation supports existing software and 
systems ¢ Retries and acknowledgements for guaranteed 


packet delivery * RS-232/422/485, Ethernet, USB 


and multi-drop bus support * Low power modes for current 
¢ Support for multiple data 
* Selectable power 


consumption as low as 1mA 
formats (7/8 bits, Even/Odd/No Parity) 
outputs 


Includes: 

¢ Stand-Alone Radio Modem 
mentation) * 1/2 wave antenna »° Serial loopback 
¢ NULL modem adapter (male-to-male) * NULL 
adapter (female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 


¢ Female DB-9 to RJ-45 adapter * Power adapter 


battery adapter * RS-232 cable (6’) 


* CD (software and docu- 


XStream™ 
PKG RS-232 
Shown 


protocol 


adapter 
modem 
adapter 
° ov 


Wireless Development Kits 


Development Kit Features: 

¢ Plug-and-communicate (default mode - no con- 
figuration required) »* True peer to peer network 
(no need to configure a “Master” radio) »* Transpar- 
ent mode supports existing software applications 
and legacy systems » Addressing capabilities 
provide for point-to-point and point-to-multipoint 
networks »* Uses standard AT commands and/or 
fast binary commands for changing parameters 
* Native RS485/422 (multi-drop-bus) protocol 
support ¢ Retries and acknowledgements of packets 
¢ Provides guaranteed delivery of critical packets in 
difficult environments * Multiple low power modes 
including shutdown pin, cyclic sleep and serial 
port sleep * Signal strength register for link quality 
monitoring and debugging 

XStream™ Development Kits Include: 

* XStream wireless module with an integrated wire 
antenna * XStream wireless module with 1/2 Wave 
dipole antenna »¢ (2) RS-232/422/485 interface 


* Serial loopback adapter * NULL modem adapter 
(male-to-male) »* NULL modem adapter (female-to- 
female) » Male DB-9 to RJ-45 adapter * Female 
DB-9 to RJ-45 adapter *(2) Power adapters *9V 
battery adapter * (2) RS-232 cables (6’) 

XCite™ Development Kits Include: 

* XCite wireless module with an integrated wire 
antenna »¢ XCite wireless module with 1/2 wave 
dipole antenna *(2) RS-232 PC serial interface 
boards » (2) DSub-9 serial cables * (2) 9V 400mA 
power supplies ¢ 9V battery clip adapter Serial 
loopback adapter * NULL modem adapter (male-to- 
male) *NULL modem adapter (female-to-female) 
* X-CTU test/configuration utility software (EXE file) 
XTend™ Development Kits Include: 

* (2) XTend OEM RF modules with 1/2 wave dipole 
antennas * (2) RS-232 PC serial interface boards 
* (2) DSub-9 serial cables »* (2) 9V 400mA power 
supplies »* 9V battery clip adapter * Serial loopback 
adapter * NULL modem adapter (male-to-male) 
* NULL modem adapter (female-to-female) * X-CTU 
test/configuration utility software 


: “CTU™ : 
Fre- Power | RF Data Connection | Digi-Key Price | Digi International Beatie GDI ei misonware end documentation): 

quency | Output |Rate (Baud) Type Part No. Each | Part No. _— . — : 
900MHz | iWatt | 115K RS-232 | XTO9-PKI-RA-ND 319.76| XTO9-PKI-RA Rowers) (Gh Datalrotsas lol Key) nice me iulolinterationall 
900MHz | 1Watt | 115K USB _| XT09-PKC-UA-ND@ 319.76| XTO9-PKC-UA leq uencyss BOUIDUE (Baud) BantiNos Enc hie ARATSINGS 
900MHz | 100mw | 9600 RS-232 | X09-009PKC-RA-ND® 250.00 X09-009PKC-RA XStream Development Kits 

900MHz | 100mw | 19.2K RS-232 | X09-019PKC-RA-ND® 250.00 X09-019PKC-RA Q00MHz Toomw 9600 SGRLaGHET ND 709.00 | x00-008:0K 
2.4GHz | 50mw | 9600 RS-232 | X24-009PKC-RA-ND@ 199.00| X24-009PKC-RA angie bale foo GRO RSA 950.66 X00 OD 
2.4GHz | 50mW | 19.2K RS-232 | X24-019PKC-RA-ND 199.00| X24-019PKC-RA 

900MHz |100mwW | 9600 USB X09-009PKC-UA-ND 250.00) X09-009PKC-UA 24GHe Som seco WEEAUE ALE NEY 108,00" | 24-009:DK 
900MHz |100mw | 19.2K USB | X09-019PKC-UA-ND 250.00| X09-019PKC-UA 2.4GHz somw 19:24 eS OTS DINE S: 408.00 _| X24-019-DK 
2.4GHz | 50mw | 9600 USB | X24-009PKC-UA-ND 199.00| X24-009PKC-UA XCite Development Kits 

2.4GHz | 50mw | 19.2K USB__| X24-019PKC-UA-ND 199.00| X24-019PKC-UA SOOMHz SmWw 9600 XC09-009-DK:ND® 149.00 | XC09-009-DK 
900MHz | 100mw | 9600 Ethernet | X09-O09PKC-EA-ND® 350.00| X09-009PKC-EA 900MHz 5mW 98.4K XC09-038-DK-ND 149.00 | xco9-038-DK 
900MHz | 100mw | 19.2K Ethernet | X09-019PKC-EA-ND 350.00| X09-019PKC-EA . 

900MHz | 4mw | 38.4K RS-232 | XC09-038PKC-RA-ND 99.00| XCO9-038PKC-RA XTend Development Kits 

900MHz | 4mw | 38.4K USB | XC09-038PKC-UA-ND 99.00| XC09-038PKC-UA 900MHz 1 Watt 115K XTO9-DK-ND. 499.00 _| XTO9-DK 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Wireless OEM Modules 


XStream™, XCite™ and XTend™ Wireless OEM 
Modules were designed to provide product designers 
with a transparent and easy to design-in wireless 
serial communication link. Features: »* Plug-and- 
communicate (no configuration required) * Trans- 
parent operation supports existing software 
and systems * 5V CMOS level serial interface 
(configurable interface baud rate) * XON/XOFF or 
hardware flow control * Support for multiple data 
formats (7/8/9 bits, Even/Odd/No Parity) * Low 
power modes down to 10uA XStream: Range: Up 
to 1500 feet indoor/urban ¢ Up to 7 miles line-of- 
sight with dipole * Up to 20 miles line-of-sight with 
high gain * Allows up to 7 FHSS (frequency hopping 
spread spectrum) pairs to operate in close proximity 
* Board size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) 
*-110dBm receiver sensitivity Power: 5VDC supply 
voltage XCite: Range: 300 feet indoor/urban * 1000 
feet line-of-sight with dipole »* Allows up to 7 FHSS 
(frequency hopping spread spectrum) pairs to operate 
in close proximity *-108dBm receiver sensitivity 


¢ Board size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) 
Power: 2.85VDC to 5.50VDC XTend: Range: Up to 
3,000 feet indoor/Urban * Up to 14 miles line-of-sight 
with dipole * Up to 40 miles line-of-sight with high 
gain * Allows up to 10 FHSS (frequency hopping 
spread spectrum pairs to operate in close proximity) 
*-110dBm receiver sensitivity * Board size 1.456: 
(36.98mm) x 2.402” (61mm) Power: 2.8 to 5.5VDC 


Shown with 
RPSMA 
connector 


XBee®, XBee-PRO®, ZigBee® and ZigBee-PRO® Wireless Modules 


XBee and XBee-PRO Wireless Modules were designed to provide all 
the benefits of low-power advanced networking in a low-cost solution 
that dramatically reduces time-to-market. In addition, the small form 


factor saves valuable board space. The XBee ZNet 2 
as Series 2) is based on ZigBee/802.15.4 silicon 


Features: 


-5 (formally known 
from Ember™. It 


features ZigBee firmware for creating ad-hoc mesh networks. 


¢ Plug and communicate (No configuration required) 
acknowledgements for guaranteed packet delivery * Uses standard AT 
commands for changing parameters * Low power modes down to 10uA 


* (2) XBee-PRO Modules with wire and U.FL 
with each antenna option 
Connectors * XCTU Software * 9V clip and adaptor * (2) XBee ZNet 
2.5 OEM RF Modules * (5) Development Boards 


* Retries and 


Power | RF Data Rate | Connector/ | Digi-Key Price | Digi International 
Frequency | Output (Baud) Antenna Type | Part No. Each | Part No. 
XStream Modules 
Q900MHz | 100mW 9600 RPSMA X09-009NSC-ND@ = 181.45 | X09-O0O9NSC 
Q900MHz | 100mW 19.2K RPSMA X09-019NSC-ND@ = 181.45 | X09-019NSC 
Q900MHz | 100mW 9600 3” Wire X09-O0O9WNC-ND®@ 166.94 | X09-OO9WNC 
Q900MHz_~ | 100mW 19.2K 3” Wire X09-019WNC-ND 166.94 | X09-019WNC 
2.4GHz 50mW 9600 RPSMA X24-009NSC-ND@ 99.00 | X24-009NSC 
2.4GHz 50mW 19.2K RPSMA X24-019NSC-ND 111.86 | X24-019NSC 
2.4GHz 50mW 9600 3” Wire X24-009WNC-ND 107.34 | X24-O09WNC 
2.4GHz 50mW 19.2K 3” Wire X24-019WNC-ND@ 107.34 | X24-019WNC 
XCite Modules — RoHS Compliant 
900MHz 5mW 9600 3” Wire XC09-009WNC-ND 41.61 | XCO9-OO9WNC 
900MHz 5mW 38.4K 3” Wire XC09-038WNC-ND 41.61 | XCO9-038WNC 
900MHz 5mW 9600 RPSMA XC09-009NSC-ND 43.87 | XCO9-O09NSC 
900MHz 5mW 38.4K RPSMA XC09-038NSC-ND 43.87 | XCO9-038NSC 
XTend Modules 
900MHz 1 Watt 115K RPSMA XTO9-SI-ND 179.00 | XTO9-SI 
900MHz 1 Watt 115K MMCX XTO9-MI-ND 179.00 | XTO9-MI 
@ RoHS Compliant 
Development Kits Include: 


* (3) XBee Modules 
*RPSMA 1/2 wave antenna ¢ Cables 


Dimensions in mm 


Power RF Data Rate Connection / Antenna Digi-Key Price Digi International 
Frequency Output (Baud) Type Part No. Each Part No. 
XBee Modules — RoHS Compliant 
Chip Antenna XB24-ACI-001-ND 23.20 XB24-ACI-001 
2.4GHz imw 250K U.FL Connector XB24-AUI-001-ND 23.20 XB24-AUI-001 
Whip Antenna XB24-AWI-001-ND 19.00 XB24-AWI-001 
XBee-PRO Modules — RoHS Compliant 
Chip Antenna XBP24-ACI-001-ND 36.00 XBP24-ACI-001 
2.4GHz 100mW 250K U.FL Connector XBP24-AUI-001-ND 36.00 XBP24-AUI-001 
Whip Antenna XBP24-AWI-001-ND 32.00 XBP24-AWI-001 
XBee ZNet 2.5 Modules — RoHS Compliant 
Chip Antenna XB24-BCIT-004-ND 21.00 XB24-BCIT-004 
2.4GHz omw 250K RPSMA XB24-BSIT-004-ND 23.00 XB24-BSIT-004 
° U.FL Connector XB24-BUIT-004-ND. 21.00 XB24-BUIT-004 
Wire Antenna XB24-BWIT-004-ND 21.00 XB24-BWIT-004 
NEW! XBee-PRO ZNet 2.5 Modules — RoHS Compliant NEW! 
Chip Antenna XBP24-BCIT-004-ND 38.24 XBP24-BCIT-004 
2.4GHz omw 250K RPSMA XBP24-BSIT-004-ND 40.48 XBP24-BSIT-004 
: U.FL Connector XBP24-BUIT-004-ND 38.24 XBP24-BUIT-004 
Wire Antenna XBP24-BWIT-004-ND 38.24 XBP24-BWIT-004 
NEW! ZigBee Modules NEW! 
Chip Antenna 602-1096-ND 24.15 XB24-Z7CIT-004 
U.FL Connector 602-1097-ND 24.15 XB24-Z7UIT-004 
a su 250K Wire Antenna 602-1098-ND 24.15 | XB24-Z7WIT-004 
RPSMA Connector 602-1099-ND 26.45 XB24-Z7S|T-004 
NEW! ZigBee-Pro Modules NEW! 
Chip Antenna 602-1100-ND 36.65 XBP24-Z7CIT-004 
U.FL Connector 602-1101-ND 36.65 XBP24-Z7UIT-004 
eaGhie SomW Pants Wire Antenna 602-1102-ND 36.65 | XBP24-Z7WIT-004 
RPSMA Connector 602-1103-ND 38.79 XBP24-Z7SIT-004 
XBee, XBee-PRO and XBee ZNet 2.5 Development Kits 
Developer's Starter Kit for XBee . | XB24-DKS-ND 129.00 XB-DKS 
Developer's Kit for XBee-PRO.. XBP24-DKS-ND 179.00 XBP-DKS 
Development Kit for XBee-PRO XB24-PDK-ND 339.00 XB24-PDK 
Development Kit for XBee ZNet 2.5 . XB24-BPDK-ND 339.00 XB24-BPDK 


XBee/XBee ZNet 2.5/ 
XBee-PRO Znet 2.5/ZigBee Module 


XBee-PRO and ZigBee-PRO Module 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi Digi Connect® Wi-SP 


The Wi-SP is built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology. This wireless device server delivers a true plug- 
and-play device networking solution that combines the benefit of secure wireless networking technology with proven serial 
port connectivity. It is the ideal choice in retail, warehouse, healthcare and medical applications, allowing you to respond 
immediately to the ever-cha nging requirements and challenges. 


Digi Connect® Wi-EM 


The Digi Connect Wi-EM is a fully customizable and secure 802.11b wireless embedded module that provides integration 
flexibility in a variety of connection options, and makes fully transparent 802.11b integration possible without the traditional 
complexities of hardware and software integration work. 

Features: 


* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * 2 high-speed TTL serial interfaces * Radio pre- 
certified in North America, EU and Japan * On-board memory 4MB Flash and 8MB RAM * WPA/WPA2/802.11i * Transmit 
power: 16dBm typical « Receive sensitivity: -82dBm @ 11Mbps » Five shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports 


Features: * High-speed TTL serial interface * 3.3VDC @ 400mA max (1.32W) 
* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) * 4MB Flash and 16MB RAM integrated * Switch- — - — - 
selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data bits; 1, 1.5, 2 stop bits; None/even/ Sake Digi-Key Price Digi International 
odd parity; Full signal support with software/hardware flow control * 802.11b wireless LAN interface; Infrastructure (BSS) Description Part No. Each Part No. 
d Ad-H : Mode (IBSS) « Flexible 9-30VDC f : : 8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware without antenna 602-1067-ND® 140.00 | DC-WEM-02T-NC 
and Ad-Hoe Mode (IBS8) * Flexible power supply 8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1041-ND@ 140.00 | DC-WEM-02T-S 
Integration Kit (for use with “$” models) 602-1008-ND® 299.00 | DC-WEM-02T-KT 
ies calle eee Development Ki-witout Raven Debugger, a 
Desecration PartNo HD jf bets (for use with “C” models) 602-1010-ND 895.00 | DC-WEM-02T-GN-NR 
2.4GHz Wireless Device Development Board with Customizable JTAG Wi-ME Module | 602-1011-ND 299.00 | DC-WEM-02T-JT-DB 
7 602-1032-ND 369.00 | DC-WSP-01-S Customizable Module with JTAG Interface 602-1012-ND® 249.00 | DC-WEM-02T-JT 
Server Adapter 
@ RoHS Compliant 


Digi Connect® Wi-ME 


The Digi Connect Wi-ME is a fully customizable and secure 802.11b wireless embedded module and makes fully transparent 
802.11b integration possible without the traditional complexities of hardware and software integration work. 


Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) Radio pre-certified in North America, EU 
and Japan » 2 high-speed TTL serial interfaces » On-board memory 4MB Flash and 8MB RAM » WPA/WPA2/802.11i 
¢ Transmit power: 16dBm typical * Receive sensitivity: -82dBm @ 11Mbps « Five shared General Purpose Input/Output 
(GPIO) ports * High-speed TTL serial interface * 3.3VDC @ 400mA max (1.32W) 


ConnectCore™ Wi-9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155MHz NS9360 ARM9 processor provides core 
processing functionality with integrated network connectivity. It enables original equipment manufacturers to design in 
main processor functionality and networking capabilities with a single, high performance solution. 

Features: * 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU * Up to 4 high-speed TTL serial ports 
* Up to 4 SPI ports + 12C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller * General Purpose Timers/ 
Counters/PWM *4 programmable external interrupts *Up to 55 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports 
+ Real-time clock * Pin-compatible wired and wireless modules * Standard: IEEE 802.11b/g » Transmit power: 16dBm 
typical * Receive sensitivity: -73dBm at 54Mbps * Connector: 1/2 x RP-SMA or 2 x U.FL 


Digi-Key Price | Digi International 
Description Part No. Each | Part No. 
JumpStart Kit for Wi-9C with NET+OS 602-1068-ND 499.00 | CC-W9C-NET 
JumpStart Kit for Wi-9C with Windows CE 602-1077-ND 499.00 | CC-W9C-CE6 
JumpStart Kit for Wi-9C with Embedded Linux 602-1078-ND 499.00 | CC-W9C-LX 


Antennas for Digi Wireless Modules 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
2.4GHz Dipole Antenna with 2dBi Gain 602-1064-ND® 10.00 | DC-ANT-24DP 
2.4GHz Desktop Antenna with 2dBi Gain 602-1065-ND 20.00 | DC-ANT-24DT 
30cm Extension Cord with RP-SMA Bulkhead Connector | 602-1066-ND® 12.00 | DC-ANT-E-24DP 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1037-ND® 130.00 DC-WME-01T-S 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1038-ND® 130.00 DC-WME-01T-C 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1051-ND® 299.00 DC-WME-KT 
Development Kit (for use with “C” models) 602-1000-ND® 1495.00 DC-WME-01T-GN 
Development Kit without Raven Debugger 
here 602-1001-ND 895.00 DC-WME-01T-GN-NR 
(for use with “C” models) 
Customizable with JTAG Interface 602-1002-ND 249.00 DC-WME-01T-JT 
@ RoHS Compliant 
DpAC | ALUATRGrH 
—— “Be OCCONNeECT WITH RELIABILITY 
TECHNOLOGIES 


AirborneDirect™: Bridge Modules come with either Ethernet, Serial (RS232/422/485) or RS232 connections, 
to a wireless LAN interface utilizing an 802.11b radio. Used to easily integrate wireless into a design. Includes 


@ RoHS Compliant 


802.11b/g Modules and Kits 


antenna. Airborne™ Embedded Modules: Versions include LAN mode module, module with Integrated 
Ethernet Bridge software or a module with Integrated Serial Bridge software. U.FL Connector on board. 


Connection Digi-Key Price Each DPAC/Quatech 
Description Type Part No. i 10 25 Part No. 
AirborneDirect™ Modules / Kits 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna RS232 590-1002-ND 192.16 168.14 162.14 | ABDB-SE-DP107 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/485 590-1018-ND® 206.60 17745 171.12 | ABDG-SE-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/482 590-1038-ND® 278.40 243.60 230.55 | ABDG-SE-DP103 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232 590-1019-ND® 195.76 168.14 162.14 | ABDG-SE-DP104-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232 590-1039-ND® 263.68 230.72 218.36 | ABDG-SE-DP106 
Wireless Device Server 802.11b/g Serial Powered with Antenna RS232 590-1020-ND® 195.76 168.14 162.14 | ABDG-SE-DP107-G 
Wireless Ethernet Bridge 802.11b/g Ethernet 590-1021-ND® 195.76 168.14 162.14 | ABDG-ET-DP101-G 
Airborne™ Embedded Modules / Kits — RoHS Compliant 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port RS232 590-1015-ND 110.98 93.02 89.81 | WLNG-AN-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1016-ND 110.98 93.02 89.81 | WLNG-SE-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1017-ND 110.98 93.02 89.81 | WLNG-ET-DP101-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Ethernet 590-1037-ND 255.83 219.73 207.96 | ABDG-ET-DP103 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Ethernet 590-1036-ND 279.00 = — | ABEG-ET-DP103-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Serial (RS232/422/485) 590-1040-ND 486.53 43788 413.55 | WLNG-EK-DP001 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module without Wireless Access Point Serial 590-1022-ND 328.95 = — | WLNG-EK-DP003-G 
Antennas and Accessories 

Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm. 590-1014-ND® 11.70 9.00 8.48 | ACHO-CA-DP004-G 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA 590-1028-ND® 10.69 8.08 760 | ACH2-AT-DP002-G 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA 590-1007-ND 12.38 9.52 8.97 | ACH2-AT-DP003 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, U.FL (Flying Lead) 590-1030-ND® 13.39 10.12 9.52 | ACH2-AT-DP004-G 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ember ZigBee™ ICs and Development Kits 


Digi®Reel° 


The EM250 is a single-chip solution that integrates a 2.4GHz, ZigBee/802.15.4-compliant Digi-Key Proslesch Ember 
transceiver with a 16-bit XAP2b microprocessor. It contains integrated Flash and RAM Description Part No. 1 10 400 Part No. 
memory and peripherals of use to designers of ZigBee-based applications. — - 

7 . . : 7 IEEE 802.15.4/ZigBee ICs — RoHS Compliant 
The EM260 integrates a 2.4GHz, IEEE 802.15.4-compliant transceiver with a 16-bit XAP2b = = 2 
processor to run EmberZNet, the Ember ZigBee-compliant network stack. The XAP2b ZigBee Single Chip IC, 48-QFN 636-1000-1-ND§ 10.00 9.00 7.98 | EM250-RTR 
microprocessor is a power-optimized core integrated in the EM26O. It contains integrated ZigBee Single Chip IC, 48-QFN 636-1000-2-ND$ 14820.00/2,000 EM250-RTR 
Flash and RAM memory along with an optimized peripheral set to enhance the operation ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1003-ND 9.82 7.86 6.63 | EM260-RTY 
of the network stack. ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1007-1-ND§ 9.40 7.52 6.35 | EM260-RTR 
The EM2420 is a true single-chip 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1007-2-ND$ 20398.00/3,500 EM260-RTR 
includes a digital direct sequence spread spectrum baseband modem and an effective ZigBee Single Chip IC, 48-QLP 636-1006-1-ND§ 8.00 6.40 5.40 | EM2420-RTR 
Mdatarate-o 250kbps: ZigBee Single Chip IC, 48-QLP 636-1006-2-ND¢ 19840.00/4,000 £M2420-RT 
fe h baseband mod: MAC d ki k © DSSS aa tl 
RF transceiver with baseband modem, support and networking stack z ie _ = IMD -I 
baseband modem *RFD and FFD operation * Low current (RX: 19.7mA, TX: 17.4mA) JumpStart A for EM250 Gee ey 2500.00 EMZo0 MER 
* 2.1 ~ 3.6V with integrated voltage regulator, 1.6 ~ 2.0V with external voltage regulator. JumpStart Kit for EM260 636-1004-ND 2500.00 _ — | EM260-USART-JMP-R 
The JumpStart™ Developer Kit contains both hardware and software, enabling customers Full Development Kit for EM250 636-1002-ND 10000.00 ~ — | EM250-DEV 
to quickly launch development projects for embedding low-power low-data rate wireless Full Development Kit for EM260 636-1005-ND 10000.00 = — | EM260-DEV 
application into their products. RF Evaluation Kit for EM250 636-1008-ND® 500.00 — — | EM250-EK-R 
The Full Development Kit includes hardware, networking stack and development and Tool — RoHS Compliant 
debugging software for building embedded applications. The software package includes a USB FLASH Programming for EM250/EM260 636-1009-ND 72.00 = — | EM2xX-USB-PROG-R 


service-aware API that simplifies code development and lets you focus on your embedded 


§ Cut Tape 


Digi@Reel” 


applications. + Tape and Reel 


- NEW! LTCC WLAN 
fr’ Frontend Modules for 


EPCOS 802.11 


Features: * Minature fully-integrated WLAN/ Bluetooth frontend module for mobile phone applications * Covering IEEE 
802.11b/g (WLAN) and Bluetooth frequency band at 2.4GHz » Integrated fully-matched power amplifier with power 
detector * Integrated high-rejection filiter for co-existance of cellular and WLAN radios Integrated high-isolation SP3T 
antenna switch ¢ Simple application circuit with minimum external component count * Power supply from unregulated 
battery voltage 

Specifications: * Operation Temperature Range: -30°C ~ 85°C * Maximum Input Power on Tx Port: 5dBm * Maximum 
Input Power on RF Ports (except Tx): 30dBm * Maximum Supply Voltage: 5.4V * Maximum Supply Current: 400mA 
* Maximum Reference Voltage: 3.0V 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Part No. ll 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
495-3922-1-ND 5.70 5.13 4.28 | 495-3922-2-ND 2850.00/M B30810D61010819 
oBID i-scan’ FEI Readers 
ELECTRONICS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS is not only able to identify ISO 14443, but also type ISO 15693 transponders. It is a multi-tag reader, 
which means that it is able to identify and to write on transponders of different manufacturers and ISO-types. The reader 
supports the safety functions of various known 13.56MHz transponders, such as MIFARE or my-d, due to a SAM-card 
interface for Security Access Modules. So the reader is even suitable for problematic applications such as ticketing and 
accounting systems. The use of an |SO-host record guarantees a problem free creation of user software as well as the 
module's unlimited compatibility with all readers of the OBID i-scan family. 

Specifications: 

* Dimensions (W x H x D): 114mm x 83mm x 48mm «Housing: Plastic ASA, desk top reader ¢ Protection Class: IP 22 
* Operating Frequency: 13.56MHz »* Power Supply: 12 ~ 24VDC »* Power Consumption: Maximum 2.6W « Processable 
Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, my-proximity) ISO 14443-B; ISO 15693 (e.g. I-CODE SLI, 
my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) 

* Processable Safety Features: Integrated SAM-card interface for SAM (e.g. my-d vicinity and my-d proximity) * Antenna: 
Integrated » Reading Distance: 7cm with ISO 15693-tags, 6cm with ISO 14443-A-tags. Reading distances depend on the 
used labels; here made statements relate to an inlet size of 76mm x 45mm. In addition, tuning and quality of the antennas 
have to be taken into consideration. * Interfaces: 1x RS232 with 2.5m connecting cable » Signal Generator: 1 LED (bi- 
color), 1 Buzzer * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing 
cycles) * FLASH: Software-Update over interface possible 


629-1001-ND — (FEIG ELECTRONICS # 0913.017.00)....... 0.0... coe c cece cece cece eee cece ee eee eee e ee eee seen $831.13 


ID ISC.MR101-A, ID ISC.MR101-USB and 
ID ISC.MR101.M-A 


Multi-tag mid range reader for identification of Smart Labels in the fields of application retail, rental services and industry. 
The mid-range reader ID ISC.MR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders with an 
operating frequency of 13.56MHz. Depending on the antenna used, the reader has a maximum reading distance of up 
to 40cm. 

Specifications: 

* Anticollision Function * OBID i-scan SMP (Standard Multi-tag Protocol) * Multi-tag Reader (I-CODE, Tag-it, ISO 15693) 
* Housing: Plastic * Color: Light Grey * Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm x 31mm Protection Class: IP 30 
* Weight: 170g * Power Supply: Variant A: 12 ~ 24VDC +/-15% via external power supply; Variant USB: 12V via 
external power supply * Power Consumption: Approximately 6VA © Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting 
Power: Approximately 0.8 up to 1W * Modulation Factor: 10% and 100% (via software adjustable) * Antenna 
connection: 1 x SMA female plug (500) * Reading Distance: Maximum 40cm « Interfaces: RS232/RS485 (switchable) 
or USB * Signal Generator: 1 LED (multicolored red/green) » Processable Transponders: |-CODE, Tag-it and ISO 15693 
* Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C * FLASH: 64kByte (software may be updated via 
interface) 


629-1015-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.000.01) RS-232/485 . $571.49 
629-1016-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.001.02) USB . $611.86 
629-1019-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.005.01) Module, RS232/485 ......... 0.0... ccc cce eee ce eee $540.43 


RoHS Compliant 


ID ISC.LRMU1000-A-FCC, ID ISC.LRU1000-A0-FCC 
and ID ISC.LRU1000-A-FCC 


The UHF-Long Range Reader Module ID ISC.LRMU1000 identifies UHF transponders within a frequency range from 
865MHz to 928MHz and so can be used in Europe and in North America. Licensed according to EN and FCC, in each 
area maximum allowed transmitting power can be realized. Due to the high maximum reading range of up to 5m with a 
single antenna and up to 10m with a multi-antenna application, the reader is suitable especially for Asset Management 
and logistical applications especially there, simultaneous identification of several transponders and very high reading 
ranges are necessary! Connection of up to 4 external antennas enables realization of multi-antenna-applications (integrated 
Multiplexer), two different interfaces (RS232, RS485) guarantee high flexibility to connect the reader with your individual 
backup-system. 


Specifications: 

* Dimensions (W x L x H): 170mm x 320mm x 48mm * Power Supply: 12 ~ 24VDC » Power Consumption: Maximum 29VA 
* Operating Frequency: 869, 525MHz; 865, 6-867, 6IMHz (200kHz steps); 902 ~ 928MHz (500kHz steps) » Transmitting 
Power: 100mW ~ 4W (100mW steps); 4W EIRP; 2W ERP (0.5W ERP) * Modulation: 20%, 40% and 100% (scalable via 
Software) * Receiver: Data rates 40 ~ 320kbps * Antenna Connectors: 4 x SMA connector (500) * Outputs: 1 Optocoupler: 
24VDC/30mA, 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A « Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA » Interfaces: RS232 and 
RS485 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C (-25°C ~ 70°C); Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1049-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2481.001.11) FCC Module .........0...0... eee eeee eee eeee teens $3636.74 
* Housing: Plastic with heatsink * Dimensions (W x L x H): 180mm x 320mm x 110mm * Protection Class: IP 54 


629-1045-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.12) Housed 
629-1046-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.11) Housed, Supports EPC Class 0/0+ Protocols 


ID ISC.M02-B 


The ID ISC.M02-B works with Smart Labels with an operating frequency of 13.56MHz. The Read/Write PCB has a maximum 
reading distance of up to 10cm by using the integrated antenna. By using the external antennas, distances of 7cm (antenna 
size 30mm x 40mm) respectfully 14cm (antenna size 100mm x 100mm) will be reached. The reader is above all suitable for 
supply chain applications in the fields of retail, industry, logistics etc. It is even suitable for problematic applications such 
as ticketing and accounting systems due to an attachable security access module. Apart from this, the data/clock interface 
enables the reader to be used in access control systems. 


Specifications: 

¢ Dimensions (L x W x H): 50mm x 50mm x 15mm « Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 2.54mm) * Operating 
Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC +/-5% »*RF Transmitting Power: 90mW +/-2dB * Power Consumption: 
Maximum 1W  Processable Transponders: ISO 15693 transponders such as I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, 
Tag-it HF-I etc. * Processable Safety Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for my-d vicinity 
«Antenna: Integrated, 48mm x 48mm, external 500 antennas optional * Reading Distance: 10cm with integrated 
antenna up to 14cm with external antennas « Interfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock interface, (magnet card emulation 
and Wiegand emulation) * Signal Generator: 2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C 
* EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 64kB (Software update over interface possible) 


629-1032-ND  (FEIG ELECTRONICS # 1834.000.00)......... 0.0... ccec cece eee cece cece cece et eee essen eee seen $217.41 


ID ISC.PRH101-B, ID ISC.PRH101-USB and 
ID ISC.PRH101-A 


As every device of the OBID i-scan HF product family, the hand-held reader ID ISC.PRH101-B identifies transponders with 
an operating frequency of 13.56MHz. The reader has a maximum reading/writing distance of up to 18cm and is suitable 
especially for mobile use in connection with a PDA or laptop. PDA or laptop can be used as a mobile host e.g. as data 
collector. The reader's own power supply allows RF transmitting power, that enables identification of transponders which 
are very close together. 


Specifications: 

* Bluetooth interface (class |-B) » Anti-collision function * OBID i-scan ISO Host Mode * 2 Operation Modes: Scan-Mode/ 
Polling-Mode » Housing: Plastic ABS (closed) * Color: RAL 9002/RAL 7044 * Dimensions (L x W x H): 230mm x 100mm 
x 80mm »* Weight: 320g (without batteries) * Protection Class: IP 30 * Power Consumption: Maximum 2.5W * Operating 
Frequency: 13.56MHz Transmitting Power 0.5W +/-2dB * Antenna: Integrated « Interface: Bluetooth (class !)/USB/RS232 
* Supported Transponders: ISO 15693 tags, ISO 18000-3 tags, optional: further tag types » Signal Generator: Optical: 1 
LED (red/green/blue); Acoustic: Buzzer * Temperature Range: Operating: 0°C ~ 50°C; Storage: -20°C ~ 70°C * Relative 
Humidity: 95% (non-condensing) 


629-1010-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1524.00.01) RS-232. $512.47 
629-1011-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1524.001.01) USB .... $549.74 
629-1013-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1524.004.00) Bluetooth. $838.59 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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oB1D i-scan' FEIG Readers (con) 


ELECTRONICS 


ID ISC.PR101-A, ID ISC.PR101-USB and 
ID ISC.PR101.M-A 


The proximity reader ID ISC.PR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders with an 
operating frequency of 13.56MHz. The reader has an integrated antenna with a maximum reading distance of up to 18cm. 
Due to its compact dimensions, the reader is suitable for desk-applications. The reader's anticollision function facilitates 
simultaneous identification of several objects even when these are wrapped. 


Specifications: * Housing: Plastic * Color: RAL 9018, light grey » Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm x 31mm 
Protection Class: IP 30 * Weight: 200g »* Power Supply: Variant-A (RS232/RS485): 12-24VDC +/-15% via external 
power supply; Variant-USB: via USB interface * Power Consumption: Maximum 5VA » Operating Frequency: 13.56MHz 
* Transmitting Power 0.5W * Modulation Factor: 10% and 100% (via software adjustable) * Antenna: Integrated * Reading 
Distance: Maximum 18cm « Interfaces: RS232/RS485 (switchable) or USB * Signal Generator: 1 LED multicolored, red/ 
green *Processable Transponders: ISO-tags 15693 (e.g. I-CODE, Tag-it, my-d, STM etc.) * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 70°C * FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 


629-1017-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.002.01) RS-232 . $559.06 
629-1018-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.003.02) USB. . $599.44 
629-1020-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.007.01) Module . $528.00 


ID CPR.M02-VP/AB-B and ID CPR.M02-VP/AB-CA 


The multi tag reader with anti-collision function, which means that it is able to identify transponders of different 
manufacturers and ISO types at the same time. The reader supports the safety functions of various known 13.56MHz 
transponders, such as MIFARE or my-d, due to an attachable Security Access Module which makes it even suitable for 
problematic applications such as ticketing and accounting systems. Apart from this, the data/clock interface enables the 
reader to be used in access control systems. 


Specifications: * Dimensions (W x H x D): 50mm x 50mm x 14mm_ Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 
2.54mm) * Operating Frequency: 13.56MHz «Power Supply: 5VDC +/-5% *RF-Transmitting Power: 250mW +/-2dB 
* Power Consumption: Maximum 1.5W *Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, 
my-proximity) ISO 14443-B * ISO 15693 (e.g. I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) * Processable Security 
Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for e.g. my-d vicinity and my-d proximity »* Antenna: 
Integrated, 48mm x 48mm_ «Reading Distance: 10cm with ISO 15693-tags, 4cm with ISO 14443-tags « Interfaces: 
1x RS232-TTL, 1x Data/clock-interface (Magnet card emulation and Wiegand emulation) * Signal Generator: 2 LED 
* Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 
64kB (Software-Update over interface possible) 


629-1034-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.000.01) On-Board Antenna . 
629-1057-ND (FEIG ELECTRONICS # 2873.000.00) Module 


ID ISC.LRM2000-A, ID ISC.LRM2000-B and 
ID ISC.LR2000-A 


The ID ISC.LR2000 Long Range Reader and the ID ISC.LRM2000 Long Range Reader Unit are the top of the line Long 
Range Reader versions of the OBID i-scan HF product line. 

The ID ISC.LR2000 and ID ISC.LRM2000 are the most powerful reader in the OBID i-scan HF product line. Both devices 
have identical RF performance. The ID ISC.LRM2000 differs from the ID ISC.LR2000 in terms of housing, interface options 
and functionality for the host connectivity of the device. 


Features: * Highly sensitivity receiver increased the tag detection range so that the most transponders can be read over 
the entire power up, field strength area. * RF front end accommodates arbitrary cable lengths between the reader and the 
antenna without adversely affecting the read range of the antenna. » RF front end has its own power control to protect the 
read range from external noise sources. * The reader delivers a DC voltage on the antenna output to source DC powered 
devices connected to the antenna cable, such as the OBID i-scan Dynamic Antenna Tuning board (ID ISC.ANT.DAT-A). * RF 
source of the reader meets different national radio rules and can achieve the 60dbyA/m ETS! limits. 

The reader is able to directly control antenna multiplexing functions. The RF section of the reader is controlled by a 
dedicated DSP based, RF controller. A second microcontroller, the Application and Connectivity Controller (ACC), uses 
an ARM processor running a ycLinux operating system. The reader has four hardware interface ports: Ethernet, RS232, 
RS485, and a Compact Flash 2 compatible port to support a WLAN Card. All ports are under control of the ACC. In 
combination, the powerful and flexible RF transmitter and receiver and intelligent digital controller form the basis of an agile, 
multi protocol reader that can be updated as future protocols and features are created. 


Specifications for LRM2000: * Dimensions (W x H x D): 120mm x 160mm x 45mm_ « Weight: 0.6kg * Power Supply: 
24VDC +15% »* Power Consumption: Maximum 32VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 4 ~ 12W 
«Antenna Connection: 1 x SMA connector (500) *DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA «RF Diagnostics: 
Internal SWR Meter internal overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader 
synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A » Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA; 1 Differential Input: 
Reader synchronisation » Interface: RS-232 and RS-485 » Supported Transponder: I-Code1, 1S015693, 18000-3-A, (e.g. 
|-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFl) * Indicators: 5 LED for diagnosis of the operation status » Temperature 
Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

Specifications for LR2000: * Casing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 180mm x 320mm x 110mm _ * Weight: 1.9kg 
Protective System: IP 54 Color: Black »* Power Supply: 24VDC +15% Power Consumption: Maximum 32VA 
* Operating Frequency: 13.56MHz » Transmitting Power: 4 ~ 12W «Antenna Connection: 1x SMA connector (50) 
* DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA «RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal overheating control 
* Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A 
Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA; 1 Differential Input: Reader synchronisation » Interface: RS-232 and 
RS-485, Ethernet (TCP/IP), Compact Flash-Il (WLAN) » Supported Transponder: |-Code1, 15015693, 18000-3-A, e.g. 
|-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFl * Indicators: 6 LED for diagnosis of the operation status » Temperature 
Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1003-ND  (FEIG ELECTRONICS # 1260.021.00) Module, No Housing ...................0::ceeeeeeeeeeee $4130.85 
629-1004-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.022.00) Module, 

No Housing, RS-232/485 Only...............cceceeceeceeeeeeeeeeeeteceeseeseeeeeeeeeeneeee $3758.14 
629-1002-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.020.00) In Housing. .............2..00..0eeceee estes eee eee seen $4270.61 


ID ISC.MR200-A and ID ISC.MR200-E 


The reader ID ISC.MR200-A/-E is offered in an aluminium housing with the protection class IP 54; for this reason it is 
protected against dust, dirt and syringe water and can be used therefore in the industrial background. Transmitting power 
of up to 1.7 watt enables reading ranges of up to 70cm. The reader has several |/0’s as well as a so-called antenna diagnosis 
function that indicates whether an antenna is not adjusted as required. 

Specifications: * Housing: Aluminium * Color: RAL 7040 * Dimensions (L x W x H): 200mm x 110mm x 60mm ® Protection 
Class: IP 54 » Power Supply: 12 ~ 24VDC »* Power Consumption: Maximum 12VA » Operating Frequency: 13.56MHz 
* Transmitting Power: 1.7W * Antenna Connection: SMA plug (509) * Outputs: 2 Optocouplers: 24VDC/30mA; 1 Relay; 
24VDC/2A «Inputs: 2 Optocouplers: Maximum 24VDC/20mA * Interfaces: Version -A: RS232 and RS485 (adjustable); 
Version -E: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX * Operation Modes: FEIG ISO Host Protocol * Processable Transponders: 
ISO 15693, EPC * Address Control for Interface: Software (up to 254 addresses, only RS485) * Signal Generator: 5 LED 
* Temperature Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1041-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2060.000.00) A Version, RS-232/485..........0. 2... ccee sees eeee eee $2147.43 


629-1043-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2221.000.01) E Version, Ethernet............00.....000cceeeeeeeeee sees $2545.73 


ID ISC.MR200-WLAN 


ID ISC.MR200-WLAN is offered in a solid plastic housing with the protection class IP 54; for this reason it is protected 
against dust, dirt and splash water and can be used therefore out of doors. Transmitting power of up to 1.75 watt enables 
reading ranges of up to 70cm. The reader has several |/O’s as well as so-called antenna diagnosis function that indicates 
whether an antenna is not adjusted as required. The reader has a RS232 and WLAN interface. 

Specifications: * Housing: ABS plastic with lockable hinged cover » Color: Light grey RAL 7035 * Dimensions (L x W x 
H): 20 x 110 x 60mm * Weight: 450g * Protection Class: IP 54 * Power Supply: 12 ~ 24VDC +5% * Power Consumption: 
Maximum 13VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 1W/1.75W » Antenna Connection: SMA socket 
(500) * Outputs: 2 Optocoupler - 24VDC/30mA (galvanically isolated), and 1 Relay - 24VDC/2A « Inputs: 2 optocouplers - 
Maximum 24VDC/20mA * Interfaces: RS232 and WLAN (802.11b) * Operation Modes: ISO Host Protocol, Buffered Read 
Mode (BRM), Scan Mode * Supported transponders: ISO 15693 and ISO 18000-3, EPC (optional) * FLASH: Software 
Update via interface possible * Signal Generator: 5 LED * Temperature Range: Operation: -20°C ~ 60°C, Storage: -25°C 
~ 85°C * Vibration: EN60068-2-6 10Hz ~ 150Hz; 0.075mm/1g »* Shock: EN60068-2-27 Acceleration: 30g * RF Approval: 
Europe: EN300 330, USA: FCC 47 CFR Part 15 * EMC: EN 301 489 « Safety: Low Voltage: EN 60950, Human Exposure: 
EN 50364 


629-1054-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 2633.000.00) MR Wireless Reader..................000cccceeeeeeee eee $2613.61 


Antennas 
ID ISC.ANT300/300 


ID ISC.ANT300/300 is a single-loop antenna with pre-set adjustment electronics and has been optimized as a transmitting 
and reception antenna for reader ID ISC.LR2000. At a calibrated transmitting power of 4W a reading range of up to 55cm 
is possible. Furthermore, it can be used with other readers having a transmitter frequency of 13.56MHz and an output 
impedance of 500. The antenna is suitable for both object and personal identification. The preferred direction of a smart 
label is parallel to the antenna’s surface. The right position to obtain a maximum range would be above the centre of the 
antenna’s surface. 

Specifications: * Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x L): 322mm x 337mm x 40mm +imm_ * Weight: 
Approximately 0.7kg * Protection Class: IP 65 * Color: Black * Maximum Transmitting Power: 8W * Operating Frequency: 
13.56MHz * Working Range: Maximum 55cm » Antenna Connection: 1 x SMA Plug (500) * Antenna Connection Cable: 
RG58, 500, Approximately length of 3.6m * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1007-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1451.00.00) ...... 0.0... ce cece eee e cece tect eect eeee eee eeee enn eeee $728.96 


ID ISC.ANT800/600-DA 


As a single loop antenna with tuning circuitry with a transmitting power of maximum 4W (Europe), a maximum reading 
range of 80cm is possible. Gate configurations of 2, 4 or 6 antennas ID ISC.ANT800/600-DA enable even 200cm, using a 
parallel transponder orientation. The antenna consists of the electrical antenna conductor, housing and the tuning circuitry 
ID ISC.DAT (Tuner) and is factory tuned on a wood base to an impedance of 500. After installing in changed ambient 
conditions, the antenna can be tuned using the corresponding commands. 

Specifications: * Housing: Plastic ABS »* Dimensions (W x H x D): 852mm x 620mm x 40mm +/-1mm_* Color: Black 
« Weight Approximately 2.5kg » Protection Class: IP 65 * Safety: USA, UL 1950 » Maximum Transmitting Power: 
8W * Maximum Permitted Transmitting Power: EU (EN 300 330): 4W; USA (FCC Part 15): 0.25W * Operating Frequency: 
13.56MHz * Reading Range: 80cm * Antenna Connection: SMA plug (509) * Antenna Connection Cable: RG 58, 500, 3.6m 
* Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1008-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1451.008.00) ........ ooo. e eee e cece eee e tee eee e ee eeeee eee $2450.56 


ID ISC.ANT.U250/250-FCC 


The UHF antenna ID ISC.ANT.U250/250-FCC are circular polarized antenna for operating frequencies in the UHF range 
902-928MHz (FCC antenna). Transponders can be identified in two different orientations (E plane / H plane). 
Specifications: * Housing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 260mm x 260mm x 56mm _»* Weight: Approximately 1050g 
© Color: White (similar RAL9018) * Protection Class: IP 54 * Operating Frequency: FCC antenna, 902-928MHz » Gain: 
FCC antenna, 8.7dBic @ 915MHz »* 3dB Beam Width: E plain: 65°; H plain: 65° * Polarization: Circular * VSWR: <1.5:1 
« Antenna Connection: SMA socket (50) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1009-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1451.009.02) ... 


ID ISC.ANT340/240 


OBID i-scan mid range antennas are operated in combination with mid range reader ID ISC.MR100-x. Depending on the 
application, pad or industrial antennas may be used. The elegant Pad Antenna ID ISC.ANT340/240 is perfectly suitable 
for desk applications with a reading range of up to 30cm. File and document tracking as well as the registration of rental 
goods during distribution and return are only two out of many possible applications. For applications in rough industrial 
environments with a required range of up to 40cm, we recommend antenna type ID ISC.ANT300/300. 

Specifications: * Housing: Plastic ABS * Color: Grey-white * Dimensions (W x H x D): 337mm x 237mm x 8.3mm 
¢ Weight: 530g * Protection Class: IP 40 * Admissible Transmitting Power: 1W * Reading Distance: Up to 30cm 
« Antenna Connection: SMA - plug (500) * Antenna Cable: RG174 (2.0m) * Operating Frequency: 13.56MHz * Temperature 
Range: Operating: 0°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1025-ND (FEIG ELECTRONICS # 1663.000.00) ........... 00. cease enna rece eea enna eee $276.26 


ID ISC.ANT200/200 


ID ISC.ANTH200/200 is a hand held single loop antenna and has been optimized as a sending and receiver antenna for the 
i-scan midrange readers with external antenna connection. Using the transmitting power of the reader of 2W (Maximum 
transmission power of the antenna) and a label (45 x 76 mm2 in size; label sensitivity 75 mA/m) a read range of 30 ~ 40cm 
is possible with the label oriented parallel to the antenna. Operation with other readers having a transmission frequency of 
13.56 MHz and 500 output impedance is also possible. The antenna is factory tuned to an impedance of 500. Operation in 
metallic surroundings is also possible. The antenna can be used for either product of person detection. 

Specifications: * Housing: ABS/UL 94 HB *Dimensions (W x H x D): 460 x 200 x 25 mm3 « Weight: Approximately 0.35kg 
* Protection Class: IP 20 * Temperature Range: Operation: 0°C ~ 55°C Storage: -25°C ~ 85°C « Relative Air Humidity: 95% 
(non-condensing) * Operating Frequency: 13.56MHz * Connecting Cable: RG58; 500; 3.6m * Connection: SMA-Plug 
(500) * Maximum Transmitting Power: 2W Generic Emissions Standard (EMC): EN 61000-6-3:2001 » Electromagnetic 
Compatibility (EMC): EN 6100-6-2:2001 

629-1056-ND = (FEIG ELECTRONICS # 2717.000.00) ...... 00... eee eee eee eee cee e tenets eee eeees $574.56 


ID ISC.ANT100/100-A 


ID ISC.ANT100/100-A * External 500 antenna for ID ISC.M02 * Dimensions: 100mm x 100mm _ * Cable: Coax cable 
approximately 50cm in length 


629-1039-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1968.000.00) ............. 0. cece ce cece eee e eee cece cette cece eee ee eens $106.53 


ID ISC.ANT40/30-A 


ID ISC.ANT40/30-A External 500 antenna for ID ISC.M02 + Dimensions: 40mm x 30mm _ * Cable: Coax cable 
approximately 50cm in length 


629-1038-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1967.00.00) ...... 0.0.2... 0 occ e cee ce cece cece e cece eect eee e eee t eee eeeees $73.92 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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OBID i-scan 
ELEC 


J Accessories 
NICS 


TRO 


Battery Charger 


2560.00.00 is a specific for PRH101-B readers only. This unit is suitable to charge the four AA NiCd or NiMH 
needed to operate the PRH-1001-B. Capacity range of 800mAh to 7200mAh. 

Features: 

* Mains indicator * Charging indicator * Trickle charge indicator * Wrong polarity protection » Discharge 
indicator * Dimensions (L x W x H) 118mm x 62mm x 48mm * CE, CSA, GS and SAA 


629-1052-ND (FEIG ELECTRONICS # 2650.000.00)...............0c:esececeeeeeee eee seen ee eee $119.58 


ID ISC.DAT-A 


With the help of these tuning boards, you can realize your own individual antenna arrays, combined with our 
i-scan Long Range readers. The dynamic antenna tuner ID ISC.DAT-A is designed for automatic calibrating 
and tuning of RFID antennas with an operating frequency of 13.56MHz. The parameters for setting the 
antenna are measured on the board under operating conditions. The antenna tuner is also able to disconnect 
the antenna circuit through an electronic switch up to a certain power. The ID ISC.DAT is driven over the HF 
line. The antenna tuner thus functions as a so-called function unit. Measured parameters or the calibration 
status can be sent to the host over the HF line. Dynamic Antenna Tuning Board. 


Specifications: 

* Dimensions (W x H x D): 118mm x 90mm x 19mm _ * Weight: Approximately 100g * Supply Voltage: 7 ~ 
12VDC * Current Consumption: Maximum 150mA (DC) »* Operating Frequency: 13.56MHz * Maximum 
Transmitting Power: 10W ¢ Antenna Switch: Electronic Switch » Antenna Connection: Cable Terminals d 
= 2~ 9mm ¢RF Connection: SMA Male (50) »* Triggering: Reader, Communication via RF-Connection 
* Outputs: 3 x Open Collector: 5VDC/maximum 15mA »* Signal Indicator: 1 x «RUN’-LED » Interface: RS232 
TTL (for Firmware Update) » Carrier Frequency: 13.56MHz * Impedance: 500 * Tuning Range Inductance: 
0.7 ~ 2.5uH * Quality: 10 ~ 50 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 75°C; Storage: -40°C ~ 80°C 


629-1006-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.005.01) ..............ccec cece eee cece eee ee nen ee ee $1262.81 


ID ISC.ANT.PS-B 


ID ISC.ANT.PS-B is a 3dB power splitter with galvanic isolation between the input and the two outputs. At 
the operating frequency of 13.56MHz the impedance on all in and outputs is calibrated to 50Q. Both outputs 
are internally wired in parallel. The galvanic isolation can be enabled by means of two jumpers. The device is 
designed for installation indoors or outdoors. The connection cable from the Reader to the ID ISC.ANT.PS-B is 
3.6m in length. This extends the overall cable length from Reader to antenna to a total of 7.20m. 
Specifications: 

* Housing: Plastic Polycarbonate (light white) * Dimensions (W x H x D): 130mm x 94mm x 57mm +2mm 
* Weight: Approximately 275g * Enclosure Rating: IP 65 * Cable Fittings: 4 x Cable Fitting M16 x 1.5 
* Voltage Supply: 12 ~ 24VDC (optional) * Power Consumption: Maximum 4W_ ° Operating Frequency: 
13.56MHz *RF Connections: 1 x Input and 2 x Output: SMA Jack (509) (Maximum tightening torque: 
0.45Nm) * SWR: Maximum 1.2:1 (50Q) * Input Loss: Maximum 0.6dB »* Temperature Range: Operating: 
-25°C ~ 55°C; Storage: -40°C ~ 85°C * Flame Proof: UL1950, HB without Cable 


(FEIG ELECTRONICS # 1269.003.01)........... 0200s ecceceeceee eee eee eee eee eens $450.36 


629-1005-ND 


ID ISC.ANT.MUX 


The 8 times Multiplexer ID ISC.ANT.MUX facilitates switching between RFID antennas with an operating 
frequency of 13.56MHz. With one Multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base 
and complementary antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight Multiplexers outputs 
can be assigned to both inputs by jumper adjustment. The Multiplexer is controlled either via a digital input or 
the antenna cable connected with the reader. 


Specifications: 

* Dimensions (L x W x H): 182mm x 110mm x 90mm * Weight: Approximately 550g ¢ Protection Class: IP 65 
* Grommet: 12x screwed cable gland M16 x 1.5 * Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 
4W * Operating Frequency: 13.56MHz ¢ Absorbability per Channel: Maximum 0.5dB_ * Maximum Allowed 
Switching Capacity: 10W »* RF Connections: 2x Input: SMA Socket (500); 8x Output: SMA Socket (500) 
¢ RF Switch: Switching rate: Electronic switch, <1ms_ » Triggering: Reader: via RF input 1; External pulse 
generator: digital input * Digital Inputs: 1 Opto coupler input, maximum 24VDC/20mA =» Display: 1x LED 
per channel, 3x LED (Run/HF/communication) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 65°C; Storage: 
-40°C ~ 80°C 


629-1040-ND 


&FlexiPanel 


EasyBee™ Transceivers 


EasyBee is an IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It enables designers to easily add ZigBee / IEEE 
802.15.4 wireless capability to their products without the need for RF or antenna design expertise. The 
module contains all RF circuitry, including integral antenna and controller in a simple-to-use, plug-in or 
surface mount module. A 4-wire SPI port interfaces to a baseband microcontroller. The PHY (Physical) 
layer includes an impedance matched balun and integral antenna. The MAC (Media Access Control) layer 
includes CRC-16 generation, clear channel assessment, signal energy detection, security, encryption and 
authentication. It is a fully capable device and a ZigBee networking layer is not required for point-to-point 
communication. This module is an application-ready solution for fast-to-market ZigBee and IEEE 802.15.4 
communications, providing the development engineer unlimited choice of host controller and stack firmware 
provider Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE compliant ¢ Integral antenna 
* Output power 1mW /OdBm * Consumes just 20mA (Rx), 18mA (Tx) * 2.1V ~ 3.6V supply 


(FlexiPanel # EASYBEE-DIL) .. 
(FlexiPanel # EASYBEE-S0) ... 


(FEIG ELECTRONICS # 1977.000.01)........... 00. 0cc ccc eee eee ee eee tence eee eeee $1852.46 


658-1000-5-ND 
658-1001-5-ND 


$38.00 
$28.73 


EasyBee™ Evaluation Board 


One of the easiest ways to evaluate and develop products using the EasyBee IEEE 802.15.4 radio module 
is with the EasyBee Evaluation Board. The EasyBee Evaluation Board is electrically identical to Microchip 
Technology's 2.4GHz daughter card and is a direct plug-in equivalent. The EasyBee module itself is 
production-ready and provides a fast route to market for IEEE 802.15.4 and ZigBee products. CE/FCC 
qualified Features: « Integral quarter wave RF stage with matched balun * 12-pin 0.1” pitch connection to 
PICDEM-Z motherboard 


(FlexiPanel # EVAL-EASYBEE) 


658-1011-5-ND 


$36.48 


ISC.LR.1I/O-A 


Specifications: « Dimensions: (W x H x D) 40mm x 100mm x 10mm ¢ Weight: Approximately 40g » Relays: 
3x normally open (contact load capacity: 24VAC/DC 2A) * Inputs: 3 optocoupler (Maximum 24VDC / 20mA) 
¢ Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -40°C ~ 85°C Relative Humidity: 95% (non- 
condensing) Items: * 1 — ID ISC.LR.I/O-A Extension Board * 2 — Hex standoffs M3 x 15 metal * 1 — Hex 
standoffs M3 x 15 plastic * 1 — Recessed raised fillister head screw M3 x 6 * 1 — Cable 3-conductor (1:1) 
* 1 —Cable 2-conductor (2 to 5 conductor) * 1 — Ribbon cable 20-conductor * 10 — Jumpers 


629-1055-ND (FEIG ELECTRONICS # 2673.000.01).............00c ccc cec cece cence eee ee eee eens $125.77 


ID CAB.A-A 


The ID CAB.A-A is a short adapter cable that converts a 10-pin molex style connector through a ribbon cable 
to a 9-pin Sub D female connector. It is used with ISC.M02 and CPR.M02 reader modules 


629-1047-ND (FEIG ELECTRONICS # 2259.000.00)............. 6.0. cceese eee eee ee eee ee ee ee eeee $20.35 


ID CAB.NET.24V-B-US 


This ID CAB.NET.24V-B-US is an AC power cord that is used with the ID NET.24V-B power supply unit. It 
uses a U.S. style, AC male plug on one end and a computer style female connector to the power supply unit 
on the other. 


629-1051-ND (FEIG ELECTRONICS # 2560.000.00)...............6cc ec ee sence ee eect ee ee eee teens $9.62 


ID CAB.RS-A 


The ID CAB.RS-A is a communication cable for RS-232/RS-485 interfaces. It is used with ID ISC.MR101-A, 
ID ISC.PR101-A, ID ISC.MR101.M-A and ID ISC.PR101.M-A reader products. The cable uses a 9-pin Sub D 
male on one end and a 9-pin Sub D female with a DC jack spliced on the other end. 


629-1028-ND (FEIG ELECTRONICS # 1690.000.00).............. 00s cece se cee ee ee eens ne een teens $27.19 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A is a coaxial cable with male SMA style plug connectors on both ends. 
The cable is used with ID ISC.ANT.U250/250 UHF antennas. 


629-1023-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.002.00) 2 Meter Cable. 
629-1024-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.003.00) 6 Meter Cable. 


ID ISC.ANT.C-A 


ID ISC.ANT.C-A is a 1/4 Lambda @ 13.56MHz, 3.6 meter, RG58 C/U, coaxial cable with male SMA style plug 
connectors on both ends. The cable is used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards. 


629-1042-ND (FEIG ELECTRONICS # 2096.000.00)...............0cccceeeee eee e nent eee eee eee $61.81 


ID ISC.ANT.EC 


ID ISC.ANT.EC is a 1/2 Lambda, 7.2 meter, RG58 C/U, coaxial cable with one male SMA style plug connector 
on one end and one SMA female in-line splice connector on the other. The cable is used as an antenna 
extension cable when used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards, ID ISC.ANT300/300 
antenna, ID ISC.ANT800/600-DA antenna, and ID ISC.ANT1400/760-A/B/C gate antennas. 


629-1021-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.000.00)...............0c0cscces eee e cence cece ence eee $65.06 


ID ISC.MS.MR/PR-A 


ID ISC.MS.MR/PR-A is a mounting set that attach to the back of our mid-range (MR) or proximity range 
(PR) readers. 


629-1029-ND (FEIG: ELECTRONICS # 1691000201) ic0..casecarcadanpedaisecnsesacGeatnainesnasedns $35.25 


ID NET.24V-B 


ID NET.24V-B is a 110/220VAC to 24 volt DC power adapter. It is provided with two, screw terminal connectors; 
one style for the LR200 the other connector is compatible with the LR2000, LRU1000, and LRU2000 products. 
It requires the use of an AC power cord, (ID CAB.NET.24V-B-US). 


629-1050-ND (FEIG ELECTRONICS # 2557.000.00)...............0cccecee sete ee ee ee ee een ee tees $132.16 


Pixie™ Transceivers 


Pixie provides a complete ZigBee solution for OEMs, integrating IEEE 802.15.4 2.4GHz PHY/MAC layers 
with Microchip Technology's NWK/APL/ZDO layers. It provides a path for extremely rapid migration from 
Microchip's PICDEM Z ZigBee development environment to market-ready product. It is capable of full 
function device (FFD) operation and is suitable for router and coordinator nodes. The lower cost Pixie Lite 
version is used for reduced function devices, e.g. endpoints, with 2 fewer I/O lines and being 3mm more 
compact. Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE/IC compliant * MAC address 
allocation * Signature G antenna, low “hand effect” design * Output power 1mW / 0dBm * Consumes less 
than 25mA when active, 2uA in sleep mode «15 general I/O lines, 10-bit A/D, serial UART, 4 Interrupts, 
counter input * Master SPI * 2.1V ~ 3.6V supply 


658-1002-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSC) . 
658-1003-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSR) . 
658-1004-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSC) . 
658-1005-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSR) . 
658-1006-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLFE} 
658-1007-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLSE’ 
658-1008-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLFE) 
658-1009-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLSE).. 


- $62.29 
- $62.29 
$47.42 
$47.42 
- $60.77 
-$60.77 
$43.65 
$43.65 


Pixie™ Evaluation Kit 


The Pixie Evaluation Kit is designed for research and development with FlexiPanel Ltd’s Pixie ZigBee 
modules. Features: * 4 switch inputs * 4 pushbutton inputs *8 LED outputs ¢1 trimmer input *ICD2 
programming socket * Solder pads for custom development 


658-1012-ND = (FlexiPanel # EVAL-PIXIE) ......... 0.0... cece cece eee eee e eee e eee eee eee ee nena ene $456.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


536 (T0911) 


&FlexiPanel 


UZBee™ Transceiver 


UZBee is an EasyBee ZigBee/IEEE 802.15.4 radio with USB interface, housed in a handy adapter 
enclosure. 

Features: ° 2.4GHz IEEE 802.15.4 RF module * PIC18LF4550 USB microcontroller * FCC/CE compliant 
* Signature G antenna, free-space range 120m, compact, low ‘hand-effect’ design * Pushbutton ¢ Status 
LED * 56mm x 20mm x 9mm 
658-1010-5-ND (FlexiPanel # UZBEE) 


LinkMatik 2.0™ Transceivers 


LinkMatik 2.0 is a serial/PCM audio to Bluetooth data link. It can be controlled from a host controller using 
simple commands. It can also operate without a host controller for point-to-point serial connections. Auto- 
Slave and Auto-Master modes allow LinkMatik 2.0 to operate a slave, master or wedded pair. It is shipped 
in Auto-Slave mode. The module can be interfaced to many standard Bluetooth devices, e.g. Laptop 
computers, PDA’s, Mobile phones etc. PCM (Pulse Code Modulation) audio connections provide an audio 
interface when used with a suitable audio codec. 

Features: * Auto-Slave and Auto-Master configurations * Connects with up to 4 slaves * PCM audio profile 
(command mode only) * Bluetooth 2.0 certified *FCC/CE certified »* Low power: -25mA transmitting, 
370uA sleep * Authentication and encryption Device discovery * Class | Bluetooth radio, 100m range 
* 3.3V ~ 5V supply (DIL), or 3.3V supply (SO) 
658-1013-5-ND (FlexiPanel # LM20-DIL). 
658-1014-5-ND (FlexiPanel # LM20-SO) . 


Toothpick™ 


Toothpick is a PIC microcontroller and BlueMatik radio combination, preloaded with Toothpick Services 
firmware providing FlexiPanel user interface server, wireless field programming and Toothpick Slave for 
optional external host control. 

Features: * FlexiPanel server — creates user interfaces on computers, PDAs, cell phones with no 
development needed on remote devices »* Wireless field programming lets developers distribute firmware 
upgrades electronically * System services including: Bluetooth communications, interrupt and memory 
management, sleep-safe real time clock with daylight savings time/day-of-week calculator 


658-1015-5-ND (FlexiPanel # TP20-DIL) ... 
658-1016-5-ND (FlexiPanel # TP20-SO) . 
658-1017-5-ND (FlexiPanel # TP20L-SO).. 


.-. $145.92 
$118.56 
$91.20 


OVC) RF Shields 


Bluetooth® Evaluation Board 


The Bluetooth Evaluation Board is designed to evaluate the following products from 

FlexiPanel LTD: * Toothpick * LinkMatik * BlueMatik 

This Evaluation board can be used during development as a reliable and tested device. 

Features: * Sockets for all modules * Power regulator, switches and LEDs * Jumper switches for board 
configuration * RS232 serial port and TTL to RS232 converter * Toothpick ICD2 programming socket 
* 24C256 I2C memory chip This board can accept any (reasonable low ripple) unregulated 5V-12V supply, 
2.5mm Center Positive * One module can be evaluated at a time * Can be used with Flexipanel Device 
Tutorials 


658-1018-ND 


(FlexiPanel # EVAL-BT) $150.78 


TeaClippers™ @ iets | 
MCU Programmers Dim in mm 
The TeaClippers are portable, target-powered firmware programmers for Microchip’s oO oO 
PIC Microcontrollers or Basic Stamps. Limited Firmware uploads can be enabled LED LED 
for firmware resale. Encrypted versions are available to protect content and device 12345 
verification prior to and during programming. The Crypto version supports any 

microcontroller that can self-write to its own memory. Unique serial numbers and [ 1 


license codes can be written to each PIC Programmed. The TeaClipper USB Adapter 
is required to load the TeaClipper’s with Firmware. 


iy lose 


© 6416 


Digi-Key Price | Flexipanel 
Description Part No. Each | Part No. 
TeaClipper PIC 
High or Low Voltage Programming Clip 658-1019-5-ND 44.80 | TEACL-PIC-HV 
Low Voltage Programming Clip -. |658-1020-5-ND 32.00 | TEACL-PIC-LV 
TeaClipper Stamp 
Programming Clip for Basic Stamp Modules........... 658-1021-5-ND 32.00 | TEACL-STAMP 
TeaClipper Crypto 


658-1022-5-ND 
Accessories 


Encrypted Programming Clip for Content Protection... 32.00 | TEACL-CRYPTO 


Evaluation Kits / 


Debug Adapter for the ICD2 658-1023-5-ND 32.00 | TEACL-PIC-DB 
Debug Adapter for the STAMP. 658-1024-5-ND 32.00 | TEACL-STAMP-DB 
TeaClipper Evaluation Board 658-1025-5-ND 128.00 | TEACL-EVAL 

USB Adapter for TeaClipper ... 658-1026-5-ND 48.00 | TEACL-USB 


Fotofab provides precision metal shields using a chemical etching process. Shields come in several standard sizes, and are designed to be formed by hand without the need for tooling. Prototyping kits are available in a standard size and small size 
kit, depending on your size requirements. Shielding kits provide different height options on each shield, from 0.25, 0.5 or 0.75 inches. Dimpled Shields (DMP) are available with a removable lid to access the components inside for testing/proto work, 
without having to desolder the shield. Features: * Shields come in several standard sizes * CDA 26000 1/2 hard copper alloy material provides outstanding electrical characteristics * Dimensions are outside (formed) dimensions 


Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab 
(Inches) (Lx W) (Inches) | Part No. 1 25 100 | Part No. (Inches) (Lx W) (Inches) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
0.25 0.5 x 0.5 655-1000-ND 1.63 Tl -80 | 0.5 X 0.5 X 0.25 0.25 15x15 655-1011-ND 5.23 3.28 2.99| 1.5 X 1.5 X .25 
0.25 0.5 x 1.0 655-1001-ND 2.24 1.33 1.18 | 0.5 X 1.0 X 0.25 0.5 1.0x1.5 655-1012-ND 6.07 4.05 3.63] 1.0X1.5X.5 
0.25 0.75 x 1.125 655-1002-ND 2.76 1.70 1.52 | 0.75 X 1.125 X 0.25 0.25 1.0x1.5 655-1015-ND$ 16.67 12.13 10.99 | DMP-1.0 X 1.5 X 0.25 
0.25 0.75 x 1.5 655-1003-ND 3.43 2.31 2.04 | 0.75 X 1.50 X 0.25 0.25 1.0x 1.0 655-1016-ND$ 15.18 11.04 10.01} DMP-1.0 X 1.0 X 0.25 
0.25 1.0x1.0 655-1004-ND 3.20 1.98 1.75 | 1.0 X 1.0 X 0.25 0.25 0.5x0.5 655-1017-ND$ 11.58 7.87 7.24 | DMP-0.5 X 0.5 X 0.25 
0.5 1.52.25 655-1005-ND 9.97 6.86 6.23 | 1.5 X 2.25 X 0.50 0.25 0.5 x 1.0 655-1018-ND$ 7.57 5.49 4.88 | DMP-0.5 X 1.0 X 0.25 
0.25 1.5x3.0 655-1006-ND 8.90 6.06 5.34 | 1.5 X 3.0 X 0.25 “oldii = 
05 2.0x3.0 655-1007-ND 1645 11.96  10.84| 2.0X3.0X0.50 : Shielding Kits 
0.25 0.75 x 0.75 655-1008-ND 216 1.28 1.14 | 0.75 X 0.75 X 0.25 Variable Height Prototype Kit — 29 Large Shields 655-1013-ND 277.10/1 | RF PROTOTYPE KIT- LARGE 
0.25 1.0x1.5 655-1009-ND 4.34 270 2.44] 1.0X1.5X .25 Variable Height Prototype Kit — 46 Small Shields 655-1014-ND 277.10/1_| RF PROTOTYPE KIT- SMALL 
0.25 1.0x2.0 655-1010-ND 5.23 3.28 2.99/ 1.0X2.0X.25 $ Removable Top Shield 


Bluetooth® Modules 


F2M01C1 — These Class 1 (up to +14dBm transmit power) serial port plug modules allow for rapid connection/configuration in serial cable replacement applications. Configuration is simple via command interface. Implement Serial Port Profile and Generic 
Access Profile. F2M03C1 — This tiny class 1 module (33 x 14mm) allows for wireless UART functionality, and includes a serial interface, 8 Digital and 2 Analog 1/0. There are 4 low power modes available. Has Piconet and Scatternet capability. F2M03C2 — This 
class 2 (up to +4dBm transmit power) device features small size (24 x 14mm), 4 low power modes, Piconet and Scatternet capability, Serial Interface, and 8 Digital and 2 Analog 1/0. F2MO03AC2 — These class 2 devices are small (24 x 13mm) but include a 
complete audio codec and Analog and Digital (PCM) interface for up to 3 simultaneous voice channels. Available with either Serial Port or Headset Profile F2MO3GLA — These Class 1 (modules can be put into lower power states to comply with Class 2, Class 3 
power limitations) Come with either Serial Port Profile (SPP) or HCI only versions for use with a host application processor (such as a PC). These modules provide Bluetooth 2.0 +EDR capability for increased data rates. FSMO3GX(A) - These Class 1 modules 
come with either SPP or HCI. GX modules provide antenna connector. GXA modules have on-board ceramic antenna. Provides Bluethooth 2.0+EDR capability. F2M03MLA — These modules provide a complete fully qualified Bluetooth headset plug-in modules 


which includes 16-bit Stereo Codec and Bluetooth Stack complete with A2DP, handsfree, headset, SPP, and AVRCP profiles. 


Max Data | Bluetooth Supply Bluetooth Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Free2Move 
Rate (Kbps) |Device Class Connection Voltage (V) Profile Antenna Part No. 1 25 50 Part No. Qty Pricing Part No. 
115.2 1 RS-232 4.0 ~5.0 Serial Port Ceramic on Board 647-1000-ND$A 151.81 122.79 118.33 | — — — | F2M01C1-100 
115.2 1 RS-232 4.0 ~5.0 Serial Port Ceramic on Board 647-1001-ND$ 119.37 96.60 93.15 | — _ — | F2M01C1-102 
723.2 1 Serial UART, USB | 2.7 ~ 3.3 Serial Port External 647-1006-1-ND 59.74 47.30 46.47 | — _ — | F2M03C1-101 
723.2 2 Serial UART, USB | 2.7 ~ 3.5 Serial Port External 647-1008-1-ND 55.15 43.67 42.90 | — _ — | F2M03C2-101 
723.2 2 Serial UART, USB | 2.3 ~ 3.5 Serial Port Ceramic on Board 647-1002-1-ND 55.20 45.54 38.64 | 647-1002-2-ND 100 3726.00 | F2M03AC2-101 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 Serial Port Ceramic on Board 647-1009-1-ND 43.17 32.95 31.81 | 647-1009-2-ND 500 14484.00 | F2MO3GLA-S01 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 HCI Only Ceramic on Board 647-1010-1-ND 43.23 32.99 31.85 | 647-1010-2-ND 500 14219.00 | F2MO3GLA-S04 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 Serial Port U.FL Connector 647-1011-1-ND 48.62 38.11 36.80 | 647-1011-2-ND 500 16425.00 | F2MO3GX-S01 
3000 1 USB 3.1 ~3.6 HCI Onl U.FL Connector 647-1012-1-ND 48.62 38.11 36.80_| 647-1012-2-ND 500 16425.00_| F2M03GX-S04 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 Serial Port Ceramic on Board 647-1013-1-ND 48.62 38.11 36.80 | 647-1013-2-ND 500 16425.00 | F2M03GXA-S01 
3000 1 USB 3.1 ~ 3.6 HCI Only Ceramic on Board 647-1014-1-ND 48.62 38.11 36.80 | 647-1014-2-ND 500 16425.00 | F2MO3GXA-S04 
2000 1 Serial Interface 3.1 ~ 3.6 Headset Ceramic on Board 647-1015-1-ND 56.97 45.11 44.31 | 647-1015-2-ND 500 19781.50 | F2MO3MLA-S03 
Development Kits and OEM Boards 
Single Module Eval. Kit for FZ2MO3AC2, Includes Cable and Software, 1 Module on Dev. Board........ 647-1005-ND 265.60 - —|— - — | F2M03AC2-KIT-1 
Single Module Evaluation Kit for G Module, No OEM Module. . 647-1020-ND 286.40 _ —|— _ — | F2M03G-KIT-1 
Single Module Evaluation Kit for M Module, No OEM Module . 647-1024-ND 337.90 —_— —|-— — — | F2M03M-KIT-1 
OEM Board with F2MO3GLA-S01 Module.. 647-1016-ND 73.90 59.13 58.07 | — _ — | F2M02GLA-S01 
OEM Board with F2MO3GX-SO1 Module ... 647-1017-ND 86.52 70.02 67.52 | — _ — | F2M02GX-S01 
OEM Board with F2MO3GXA-S01 Module.. 647-1018-ND 86.52 70.02 67.52 | — - — | F2M02GXA-S01 
OEM Board with F2MO3MLA-S03 Module . 647-1019-ND 96.14 77.80 75.02 | — _ — | F2M02MLA-S03 
OEM Board with F2MO3GLA-S01 Module for Development Kit F2M03G-KIT-1 647-1021-ND 74.18 59.35 58.29 | — _ — | F2M02GLA-S01-K 
OEM Board with F2MO3GX-SO1 Module for Development Kit F2M03G-KIT-1 . 647-1022-ND 106.29 86.02 82.95 | — _ — | F2M02GX-S01-K 
OEM Board with F2MO3GXA-S01 Module for Development Kit F2M03G-KIT-1 .. 647-1023-ND 85.02 68.02 66.80 | — _ — | F2M02GXA-S01-K 
OEM Board with FAMO3MLA-S03 Module for Development Kit F2M03M-KIT-1 . 647-1025-ND 97.23 78.68 75.87 |= - — | F2M02MLA-S03-K 


$ Bulk Pricing A Includes CD Software 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 


218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 537 


Cty RF/ZigBee™ Transceivers Digi@keel” 
eS. a4 fi | ™ Designed for Low-Power, Low data rate applications, Freescale’s offering of RF/ZigBee Transceivers covers any need that might arise in the development of your design. Freescale has solutions 
a reesCa e for both proprietary and ZigBee networks. Single-chip transceivers eliminate the need for a lot of external components. System in a package solutions integrates an 8-bit micro to further lower 
semiconductor __ the cost of implementation. 
Maximum Supply Supply current 
Data Rate Voltage @ 1% Duty Cycle Frequency Tx/Rx Package | Digi-Key Price Each Freescale 
Protocol (kbps) (V) (Typical mA) (GHz) Switch Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
2.4GHz Transceivers 
Figure 8 Wireless ZigBee 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13193FC-ND® 7.00 4.25 3.86 | MC13193FC 
Figure 8 Wireless ZigBee 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2CT-NDTt@ 7.00 5.60 5.04 | MC13193FCR2 
Figure 8 Wireless ZigBee 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2TR-ND+@ 8590.00/2,500 MC13193FCR2 
ZigBee/ IEEE® 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FC-ND® 3.33 2.79 2.52 | MC13192FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2CT-NDt@ 4.35 3.06 2.79 | MC13192FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2TR-ND+@ 6265.00/2,500 MC13192FCR2 
Proprietary 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FC-ND® 3.65 2.57 2.35 | MC13191FC 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2CT-NDt@ 3.65 2.22 2.12 | MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2TR-ND+@ 5285.00/2,500 MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13190FCCT-ND 5.05 3.07 2.93 | MC13190FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13213-ND® 6.22 5.15 4.70 | MC13213 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13213R2TR-ND@$ 8438.00/2,000 MC13213R2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13212-ND@ 5.67 4.70 3.85 | MC13212 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13212R2TR-ND@$ 7690.00/2,000 MC13212R2 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13211-ND@ 5.20 4.31 3.53 | MC13211 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13211R2TR-ND@$ 7056.00/2,000 MC13211R2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13203FC-ND® 740 4.49 4.08 | MC13203FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13203FCR2TR-ND@+ 9080.00/2,500 MC13203FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13202FC-ND® 4.65 3.27 2.99 | MC13202FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13202FCR2TR-ND@¥ 6695.00/2,500 MC13202FCR2 
Proprietary 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13201FC-ND® 3.98 2.80 2.55 | MC13201FC 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13201FCR2TR-ND@+ 5725.00/2,500 MC13201FCR2 
Development Tools 
Development Kit for MOIG21X icccsccissncuerceawsinonseesaesiadaeViawedndinsy sass dlanGedhalya rade accdsdiaude dcaite readied cay damaglesliatesnades 1321XDSK-ND 306.47 _— — | 1321XDSK 
Development Kit for MC1321x, with USB Multilink. ......... 0.00... c cece cece eee eee ee eee ee eect beret bese eens eee ne esses ee eeeeeeenenen 1321XDSK-BDM-ND 408.78 = — | 1321XDSK-BDM 
Evaluation KitforMC1921K 3 cic: eciciesiensancresieanbieracandadcerecnunnteaecisiSedeaedaaeatasedsiaediaagasisersaseenis@asaseasas en 1321XEVK-ND 1929.67 _ — | 1321XEVK 
Network:Starter KitTor MOIG21K esisacsinicesichices anilvisidsid ya salle eadole vnuiels dais vnuiee ante edaue sa tide gente ed ting uaciea Sedeienmse dings sages 1321XNSK-ND 584.48 = — | 1321XNSK 
Network Starter Kit for MC1321x, with USB Multilink 2.0.00... 0.00. cece cece cece eee e eee eee eect eee tesa e eee e nese eeeeeeeeeneeeenee 1321XNSK-BDM-ND 643.04 = — | 1321XNSK-BDM 
@ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 
Digi@Reel° 
Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(MHz) Typical (W) (V) dB/MHz Package 1 25 100 Part No. 500 
1930 ~ 1990 12 28 14/1990 TO-272 MRF5S19060NBR1CT-ND 45.41 37.83 35.59 MRF5S19060NBR1TR-ND 20368.80 
1930 ~ 1990 12 28 14/1990 TO-270 MRF5S19060NR1CT-ND@ 45.41 37.83 35.59 MRF5S19060NR1TR-ND@ 20368.80 
880 20 26 19.5/880 TO-272 MRF5S9100NBR1CT-ND® 42.67 35.54 33.44 MRF5S9100NBR1TR-ND@ 19166.40 
880 20 26 19.5/880 TO-270 MRF5S9100NR1CT-ND@ 42.72 35.58 33.48 MRF5S9100NR1TR-ND® 19166.40 
869 ~ 960 100 26 17.5/960 TO-272 MRF5S9101NBR1CT-ND® 42.72 35.58 33.48 MRF5S9101NBR1TR-ND@ 19166.40 
869 ~ 960 100 26 17.5/960 TO-270 MRF5S9101NR1CT-ND@ 42.67 35.54 33.44 MRF5S9101NR1TR-ND® 19166.40 
RoHS Compliant 


RF GaAS PHEMT Transistors 


DiviDReel” [OMS 


Frequency Maximum Pout Vpp Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(GHz) Typical (W) (V) dB/MHz Package Part No. 1 25 Part No. 50 
3.5 3 12 9/3550 1.5-PLD MRFG35003NR5CT-ND. 13.81 10.44 = = 
5.8 9 12 10/3550 NI-360HF MRFG35010NRSCT-ND. 37.14 28.23 MRFG35010NR5TR-ND. 1372.00 
5 1.5 6 10/3550 1.5-PLD MRFG35002N6R5CT-ND 9.79 6.68 MRFG35002N6R5TR-ND 333.75 
5.8 10 12 10/3550 1.5-PLD MRFG35010ANRSCT-ND 35.26 26.80 MRFG35010ANR5TR-ND 1605.60 


RF Switches, Attenuators and Evaluation Boards 


Digi®Reel” as 


Digi-Key Price Each Tape & Reel Pri Honeywell 

Description Package Part No. il 25 100 2,500 Part No. 

31dB, DC-2.5GHz, 5-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1046-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1046-2-ND 3400.00/M HRF-AT4521-AU 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Parallel Digital Attenuator 24-VQFN 342-1048-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1048-2-ND 3400.00/M HRF-AT4610-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1050-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1050-2-ND 3400.00/M HRF-AT4611-TR 
SP6T Absorptive RF Switch 24-VQFN 342-1044-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1044-2-ND 3400.00/M HRF-SW1030-TR 
Evaluation Board for HRF-AT4610 ............. 0c ccecec scene eeeeeeeee ee 342-1049-ND 125.00 = = = _— HRF-AT4610-E 
Evaluation Board for HRF-AT4611 .. 342-1051-ND 125.00 _ = = _ HRF-AT4611-E 
Evaluation Board for HRF-SW1030 . 342-1045-ND 125.00 = = = = HRF-SW1030-E 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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( Infineon Diodes and Transistors 


Silicon RF Transistors 


DigiReel® 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcho Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SOT-23 NPN 15 20 45 100 BFR92PE6327INCT-ND® 3.81 25.85 165.14 | BFR92PE6327INTR-ND® 3,000 114.88/M | BFR 92P E6327 
23 75 80 180 BFP620E7764INCT-ND® 13.27 113.16 = 741.38 | BFP620E7764INTR-ND@ 3,000 526.77/M | BFP 620 E7764 
25 10 40 110 BFP520INCT-ND 8.50 72.50 475.00 | BFP520INTR-ND 3,000 337.50/M | BFP520E6327 
40 13 30 250 BFP740E6327INCT-ND® 16.74 142.02 887.60 | BFP740E6327INTR-ND@ 3,000 659.36/M | BFP 740 E6327 
SOT-343 NPN 45 15 12 90 BFP405INCT-ND 6.11 49.20 313.11 | BFP405INTR-ND 3,000 183.60/M | BFP405E6327 
45 15 35 95 BFP420INCT-ND® 5.33 45.66 304.40 | BFP420INTR-ND® 3,000 187.35/M | BFP420E6327 
45 15 50 120 BFP460E6327INCT-ND® 4.67 37.55 238.98 | BFP460E6327INTR-ND® 3,000 170.70/M | BFP 460 E6327 
45 15 100 80 BFP450INCT-ND 10.44 89.09 583.68 | BFP450INTR-ND 3,000 414.72/M | BFP450E6327 
25 10 40 110 BFP520FE6327INCT-ND® 8.14 69.75 465.00 | BFP520FE6327INTR-ND® 3,000 325.50/M | BFP 520F E6327 
40 13 30 250 BFP740FE6327INCT-ND® 18.41 156.24 976.50 | BFP740FE6327INTR-ND® 3,000 725.40/M | BFP 740F E6327 
TSFP-4 NPN 40 13 50 180 BFP640FE6327INCT-ND® 15.18 129.46 848.16 | BFP640FE6327INTR-ND® 3.000 602.64/M | BFP640FE6327 
45 10 80 110 BFP540FE6327INCT-ND® 7.49 64.20 428.00 |— _ — | BFP 540F E6327 
45 14 80 185 BFP540FESDE6327INCT-ND® 9.15 78.01 511.10 | BFP540FESDE6327INTR-ND® 3,000 363.15/M | BFP540FESDE6327 
40 13 10 250 BFR705L3RHE6327INCT-ND® 25.15 213.42 1333.85 | BFR705L3RHE6327INTR-ND® 15,000 952.75/M | BFR 705L3RH E6327 
TSLP-3 NPN 40 13 30 250 BFR740L3RHE6327INCT-ND@ 26.54 225.18 1407.35 | BFR740L3RHE6327INTR-ND® 15,000 | 1005.25/M ) BFR 740L3RH E6327 
40 13 90 250 BFR750L3RHE6327INCT-ND® 21.49 182.34 1139.60 | BFR750L3RHE6327INTR-ND@ 15,000 814.00/M | BFR 750L3RH E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon RF Switching Diodes 
Reverse Forward Charge Diode Foward Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current Carrier Lifetime | Capacitance | Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Vr If (mA) Trr (ns) (Ct) (pF) (rf) 0 Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
SC-79 150 100 1,550 0.23 12.5 BAR64-02VE6327INCT-ND 3.40 22.31 121.68 BAR64-02VE6327INTR-ND 91.26/M BAR 64-02V E6327 
307-23 100 140 1,000 0.25 2600 BAR14-1E6327INCT-ND 5.04 40.59 258.30 BAR14-1E6327INTR-ND 184.50/M BAR 14-1 E6327 
100 140 1,000 0.25 2600 BAR15-1E6327INCT-ND 5.04 40.59 258.30 BAR15-1E6327INTR-ND 184.50/M BAR 15-1 E6327 
500-323 35 100 120 0.92 0.45 BA592E6327INCT-ND 4.74 32.18 205.62 BA592E6327INTR-ND 143.04/M BA 592 E6327 
" 50 100 75 0.21 1.2 BAR63-03WE6327INCT-ND 3.73 24.51 133.68 BAR63-03WE6327INTR-ND 100.26/M BAR 63-03W E6327 
SOT-343 30 100 80 0.6 07 BAR81WE6327INCT-ND 5.67 48.63 324.20 BAR81WE6327INTR-ND 226.94/M BAR 81W E6327 
TSSLP-2 50 100 500 0.25 3.5 BAR95-02LSE6327INCT-ND 3.75 30.16 191.94 _— =- BAR 95-02LS E6327 
Silicon Variable Capacitance Diodes 
Reverse Forward Capacitance Diode Foward Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current Ratio Capacitance Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Vr If (mA) Ct/Ct (pF) (Ct) (pF) (rs) 0 Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 Part No. 
SCD-80 10 20 3.7 17.5 0.35 BBY57-02WE6327INCT-ND 4.59 31.18 199.18 | BBY57-02WE6327INTR-ND 138.56/M BBY 57-02W E6327 
30 20 12.7 6.6 1.5 BB857E7902INCT-ND 4.18 33.66 214.20 | BB857E7902INTR-ND 153.00/M BB 857 E7902 
30 20 6.7 15 0.58 BB833INCT-ND 4.69 31.82 203.32 | BB833INTR-ND 141.44/M BB833E6327 
30 20 67 15 0.58 BB535E7904INCT-ND 3.35 19.72 93.00 | BB535E7904INTR-ND 74.40/M BB 535 E7904 
S0D-323 28 20 6.9 43 0.35 BB439E6327INCT-ND 6.29 53.94 359.60 | BB439E6327INTR-ND 251.72/M BB 439 E6327 
30 20 8.6 8.8 1.0 BB831E7904INCT-ND 4.69 31.82 203.32 | BB831E7904INTR-ND 141.44/M BB 831 E7904 
30 20 10.4 29.75 0.65 BB639E7904INCT-ND 3.77 22.21 104.75 | BB639E7904INTR-ND 83.80/M BB 639 E7904 
30 20 16.6 64.5 1.15 BB640E6327INCT-ND 3.85 25.26 137.76 | BB640E6327INTR-ND 103.32/M BB 640 E6327 
Cascade RF Amplifiers 
Supply Device Current Insertion Power Noise Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing Infineon 
Package Voltage (Ip) (mA) Gain (S24)2 Figure (F59)0 Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-143 2.5 ~ 5.0 20 17dB 1.3dB BGA416E6327INCT-ND 9.47 80.77 529.15 _ _ BGA 416 E6327 
SOT-343 2.0 ~ 5.0 25 27dB 1.9dB BGA427E6327INCT-ND 8.69 74.15 485.83 BGA427E6327INTR-ND 345.20/M BGA 427 E6327 


Tranceivers/Transmitters 


Transceivers: The wireless control transceiver series is a family of low power consumption single chip FSK/ 
ASK transceivers for half duplex low data rate communication. The IC offers a very high level of integration 


and needs only a few external components. 


Features: * FSK and ASK modulation and demodulation * I2C Controller interface « On-chip low pass 
channel select filter and data filter with tunable bandwidth * Onboard data filter * Data comparator * Data 


rate detection circuit 


Transmitters: The Infineon wireless control transmitter series offers a high level of integration and needs 
only a few external components. The device contains a fully integrated PLL synthesizer and a high efficiency 


power amplifier to drive a loop antenna. A special circuit design and a unique power amplifier design are used 


to save current consumption and therefore to save battery life. 
Features: * Temperature range -40°C ~ 125°C * FSK and ASK modulation 


Frequency Supply Supply Current Sensitivity RF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Range (MHz) Voltage Rx Tx dBm Transit Power | PartNo. 10 100 1,000 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Transceivers 
38-TSSOP 312 ~ 325 2.1~5.5 8.8mA 14.1mA -109 9 dBm TDA5S251INCT-ND 62.20 524.85 3226.87 | TDA5251INTR-ND 3,000 | 2488.20/M | TDA5251 
38-TSSOP 433 ~ 435 2.1~5.5 8.6mA 13.3mA -109 9 dBm TDA5S255INCT-ND 62.20 524.85 3226.87 | TDAS255INTR-ND 3,000 | 2488.20/M | TDA5255 
38-TSSOP 868 ~ 870 2.1~5.5 8.6mA 11.9mA -109 9 dBm TDA5S250INCT-ND 62.20 524.85 3226.87 | TDAS250INTR-ND 3,000 | 2488.20/M | TDA5250 
Transmitters 
10-TSSOP 311 ~ 317 21~4.0 — 7mA — 10 dBm TDK51114FINCT-ND 22.21 188.44 1177.75 | TDK5111FINTR-ND 5,000 | 858.08/M | TDK5111F 
10-TSSOP 433 ~ 435 21~4.0 — 7mA — 5 dBm TDK5100FINCT-ND 21.22 = 180.04 1125.25 | TDK5100FINTR-ND 5,000 | 819.83/M | TDK5100F 
16-TSSOP 905 ~ 925 2.1~4.0 - 7mA =- 5 dBm TDA5S102INCT-ND 24.45 207.42 1296.40 | TDAS102INTR-ND 3,000 | 963.04/M | TDA5102 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Jennic IEEE802.15.4/ZigBee™ Modules, ICs and Kits 


Jennic provides single-chip ZigBee and 802.15.4 solutions, along with different Module styles to suit your application. The 
JN5121 series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power consumption, with 96kB RAM for program, data and 


routing tables and 64kB ROM for program code. The JN5139 Series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power — sensors. 


consumption, with up to 96kB RAM for program, data and routing tables and 192kB ROM for program code. Development 
kits are available with expansion kits to add extra Controller boards or sensor boards with Temperature, Light and Humidity 


Package| Supply Supply Current | ISM Band | Data Rate Output RAM/ ROM Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel} Jennic 
Type | Voltage (V)| TX/RX (mA) (GHz) (kbps) | Power (dBm) (kB) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
JN5121/JN5139 802.15.4 Transceivers 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 45/50 2.4 250 (0) 96 / 64 -90 616-1001-1-ND 12.64 12.10 —J| 1,000 4657.00 JN5121-000-Al 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 34/34 2.4 250 3 96 / 192 -97 616-1033-1-ND 12.64 12.10 7.43 | 1,000 4585.00 JN5139-001-V 
JN5121/JN5139 ZigBee Transceivers 

56-QFN | 2.2 ~ 3.6 45/50 2.4 250 (0) 96 / 64 -90 616-1021-1-ND 13.65 13.07 8.03 | 1,000 4950.00 JN5121-Z01-AlV 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 34/34 2.4 250 3 96 / 192 -97 616-1034-1-ND 13.51 12.94 7.95 | 1,000 4902.00 JN5139-Z01-V 

Size Supply Power Consump- | Power Consumption ISM Output Antenna Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reel$| Jennic 
(mm) | Voltage (V) | tion Sleep (uA) Active Tx/Rx (mA) | Band (GHz) | Power (dBm)| Sensitivity Type Part No. 1 10 100 | Qty.| Pricing | Part No. 

Bee / 802.15.4 Modules 
JN5121 802.15.4 Modules 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 24 0 -90 Ceramic 616-1007-1-ND 22.35 21.27 — | 500} 8615.00 | JN5121-000-MOOT 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 SMA Connector 616-1008-1-ND 25.54 24.58 —| 200} 4148.00 | JN5121-000-M01V 
18x40 2.7 ~3.6 14 120/55 2.4 18.5 -93 SMA Connector 616-1009-NDt 35.39 30.95 27.07) — — | JN5121-000-Mo2V 
JN5121 ZigBee Modules 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 Ceramic 616-1017-1-ND 22.78 21.56 —| 500} 8765.00 | JN5121-Z01-MOOT 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 SMA Connector 616-1018-1-ND 25.97 24.81 —| 200} 4207.98 | JN5121-Z01-M01V 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 RP SMA Connector} 616-1024-1-ND 26.78 24.80 —| 200} 4208.00 | JN5121-Z01-M03V 
JN5139 ZigBee Modules 
18x30 2.7 ~3.6 2 40/40 2.4 3 -97 Ceramic 616-1029-1-ND 23.50 21.56 —| 500} 8765.00 | JN5139-Z01-MOOR1T 
18x30 2.7 ~3.6 2 40/40 24 3 -97 SMA Connector 616-1030-1-ND 26.78 24.81 —| 200} 4199.19 | JN5139-Z01-M01R1V 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 On Board 616-1035-1-ND 23.05 21.29 —| 500} 8615.00 | JN5139-001-MOOR1T 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 SMA Connector 616-1036-1-ND 25.54 24.51 —| 200} 4148.00 | JN5139-001-M01R1V 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 uFl Connector 616-1038-1-ND 25.54 24.51 —| 500} 9840.00 | JN5139-001-M03R1T 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 uFl Connector 616-1039-1-ND 25.18 24.81 —J| 500} 9990.00 |} JN5139-Z01-M03R1T 
18x40.5) 2.7~3.6 2 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector 616-1031-1-ND 34.80 31.25 —| 200} 5473.99 | JN5139-Z01-M02R1V 
18x41 2.7 ~3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector 616-1037-1-ND 33.31 30.95 —| 200} 5414.00 | JN5139-001-M02R1V 
18x41 2.7 ~3.6 2.8 120/45 24 19 -100 uFl Connector 616-1040-1-ND 34.80 31.25 — | 500} 12990.00 | JN5139-Z01-M04R1T 
18x41 2.7 ~ 3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 uFl Connector 616-1041-1-ND 33.31 30.95 — | 500} 12840.00 | JN5139-001-M04R1T 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Bulk 
Development Kits and Accessories 
Digi-Key Price Jennic 
Description Part No. Each Part No. 
JN5121 802.15.4 Development Kits 
802.15.4 Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board with LCD, 

4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software ............ 0.00.0: ececc ete ce eect eect ee ee tee ee tees tee eeteeeereenes 616-1003-ND 999.00 | JN5121-EK000 
802.15.4 Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna................ 00 cece cece eee ee eee cece eee eee tee eee seen eee eens 616-1005-ND 350.00 | JN5121-EK002 
802.15.4 Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Kits to your Development, with SMA Antennas..............-..20:00c0ceseeeee esses ee eee 616-1006-ND 700.00 | JN5121-EK004 
802.15.4 Evaluation Kit for IN5121 High Power Modules ..............cccccccccccsasccsascasasccsaccaseccutescatessetesecteeateeateesetedsateaeatedseteaeateseateueeteaeateusas 616-1022-ND 630.00 | JN5121-EK005 

JN5121 ZigBee™ Development Kits 
ZigBee Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board with LCD, 

4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software ...............0.c. ccc cc eee eee e eect cence eens tees se eeeteeeeteenee 616-1016-ND 1298.75 | JN5121-EK010 
ZigBee Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna..........2..0...ccce cece eee ee eect nsec eee ee ene eeenseeeneeeeneeeeneenes 616-1013-ND 455.00 | JN5121-EK012 
ZigBee Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Boards to your Development, with SMA Antennas...................00cceeceeeeeeeeeeeees 616-1015-ND 910.00 | JN5121-EK014. 
ZigBee Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Boards to your Development, with Ceramic Antennas. .................0.00c0eeceeeeeeees 616-1012-ND 910.00 | JN5121-EKO11 

JN5139 802.15.4 Development Kit 
Full 802.15.4 Development Kit for JN5139 Module, includes controller board w/ LCD, 4 sensor modules (light, temperature and humidity) and serial converter dongle... | 616-1027-ND 449.00 | JN5139-EK000 
Full 802.15.4 JenNet Starter Kit for JN5139 Module, includes 3 boards w/ pre-installed modules, 2 USB-to-serial cables, 10 AAA batteries (for boards) and Software ... | 616-1322-ND 219.00 | JN5139-EK020 
JN5139 ZigBee™ Development Kit 
Full ZigBee Development Kit for JN5139 Module, includes controller board w/ LCD, 4 sensor modules (light, temperature and humidity) and serial converter dongle .... | 616-1028-ND 499.00 | JN5139-EK010 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JOHANSON 
TECHNOLOGY 


. . ® 
Ceramic Chip Antennas Digi@Reel 
Frequency Case Gain (dBi) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Peak / Average Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,400 ~ 2,500, 4,900 ~ 5,900 46-1 1.0/-1.5 712-1000-1-ND 1.05 92 85 | 712-1000-2-ND 1,000 422.00 2450AD46A5400E 
880 ~ 960 50t -0.7/-2.6 712-1002-1-ND 2.28 1.98 1.83 | 712-1002-2-ND 1,000 914.00 0920AT50A080E 
1,555 ~ 1,595 43-1 1.5 /-2.5 712-1003-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 712-1003-2-ND 1,000 606.00 1575AT43A40E 
1,555 ~ 1,595 47-1 -1.0/-3.0 712-1004-1-ND 1.67 1.45 1.34 | 712-1004-2-ND 1,000 669.00 1575AT47A40E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5 /-0.5 712-1005-1-ND 14 64 59 | 712-1005-2-ND 3,000 294.00/M 2450AT18A100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5/-0.5 712-1006-1-ND 39 34 31 712-1006-2-ND 3,000 155.00/M 2450AT18B100E 
2,400 ~ 2,500 42-1 0/-1.0 712-1007-1-ND 718 68 63 | 712-1007-2-ND 2,000 312.00/M 2450AT42A100E 
2,400 ~ 2,500 42-2 0/-1.5 712-1008-1-ND 84 73 68 | 712-1008-2-ND 2,000 336.00/M 2450AT42B100E 
2,400 ~ 2,500 43-1 2.0/0.5 712-1009-1-ND 83 72 66 | 712-1009-2-ND 1,000 330.00 2450AT43A100E 
2,400 ~ 2,500 43-2 1.0/-0.5 712-1010-1-ND 94 82 76 | 712-1010-2-ND 1,000 377.00 2450AT43B100TE 
2,400 ~ 2,500 44-1 1.3/0 712-1011-1-ND 92 80 74 | 712-1011-2-ND 1,000 366.00 2450AT44A100E 
2,400 ~ 2,500 45-1 3.0/1.0 712-1012-1-ND 96 84 78 | 712-1012-2-ND 1,000 386.00 2450AT45A100E 
Tri-Band -t 2.0/-4.0 712-1013-1-ND 2.28 1.98 1.83 | 712-1013-2-ND 1,000 913.00 2500AT52M3555E 
5,150 ~ 5,350 43-1 3.3/-2.3 712-1015-1-ND 16 66 61 712-1015-2-ND 1,000 304.00 5250AT43A200E 
4,900 ~ 5,900 18-4 2.0/-2.5 712-1016-1-ND 66 58 53 | 712-1016-2-ND 3,000 264.00/M 5400AT18A1000E 
5,725 ~ 5,825 43-1 3.9/-1.5 712-1017-1-ND 1.24 1.08 99 | 712-1017-2-ND 1,000 495.00 5775AT43A100E 
858 ~ 878 43-1 -1.0/-4.0 712-1399-1-ND 1.02 89 82 | 712-1399-2-ND 1,000 407.00 0868AT43A0020E 
3,100 ~ 10,300 51 1.5/-3.5 712-1402-1-ND¢ NEW! 2.33 2.03 1.87 | 712-1402-2-ND+ NEW! 1,000 934.00 3100AT51A7200E 
2,300 ~ 2,700 44 2.5/0.5 712-1403-1-ND¢ NEW! 86 15 69 | 712-1403-2-ND+ NEW! 1,000 345.00 2500AT44M0400E 
Tt See Digi-Key website for detailed specifications. 
. . . ica @ 
Ceramic Chip Baluns and Balun Filters D Reel 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/50 180° +15° 15 712-1046-1-ND$ 76 66 61 712-1046-2-ND+ 4,000 304.00/M 2500BL14M050T 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/100 180° +15° 15 712-1047-1-ND$ 76 66 61 712-1047-2-NDt 4,000 304.00/M 2500BL14M100T 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/50 180° +15° 15 712-1048-1-ND$ 76 66 61 712-1048-2-ND+ 4,000 304.00/M 3600BL14M050T 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/100 180° +15° 15 712-1049-1-ND$ 76 66 61 712-1049-2-ND+ 4,000 304.00/M 3600BL14M100T 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/50 180° +25° 2.0 712-1050-1-ND 51 44 AL 712-1050-2-ND 4,000 203.00/M 3700BL15B050E 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/100 180° +20° 1.0 712-1051-1-ND 51 A4 AL 712-1051-2-ND 4,000 203.00/M 3700BL15B100E 
3,400 ~ 4,000 15-1 50/200 180° +20° 1.0 712-1052-1-ND 51 A4 Al 712-1052-2-ND 4,000 203.00/M 3700BL15B200E 
3,100 ~ 4,800 14-1 50/100 180° +20° 15 712-1053-1-ND$ 76 66 61 712-1053-2-ND+ 4,000 304.00/M 4000BL14U100T 
5,150 ~ 5,350 14-1 50/100 180° +15° 15 712-1054-1-ND 76 66 61 712-1054-2-ND 4,000 304.00/M 5250BL14B100T 
5,150 ~ 5,350 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1055-1-ND 51 A4 Al 712-1055-2-ND 4,000 203.00/M 5250BL15B100E 
5,150 ~ 5,500 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1056-1-ND 51 A4 Al 712-1056-2-ND 4,000 203.00/M 5325BL15B050E 
4,900 ~ 5,875 14-1 50/100 180° +10° 15 712-1057-1-ND 59 52 A8 712-1057-2-ND 4,000 237.00/M 5400BL14B100T 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1058-1-ND 51 A4 Al 712-1058-2-ND 4,000 203.00/M 5400BL15B050E 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1059-1-ND 51 A4 Al 712-1059-2-ND 4,000 203.00/M 5400BL15B100E 
4,900 ~ 5,875 15-1B 50/200 180° +10° 2.0 712-1060-1-ND 51 A4 AL 712-1060-2-ND 4,000 203.00/M 5400BL15B200E 
4,900 ~ 5,875 15-1A 50/50 180° +10° 2.0 712-1061-1-ND 50 43 40 712-1061-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15K050E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1062-1-ND 36 31 .29 712-1062-2-ND 4,000 143.00/M 5512BL15B100E 
5,725 ~ 5,875 15-1B 50/100 180° +8° 0.75 712-1063-1-ND 51 A4 Al 712-1063-2-ND 4,000 203.00/M 5800BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 50/— 180° +10° 2.0 TX, 3.0 RX 712-1064-1-NDO 1.52 1.32 1.22 712-1064-2-NDO 3,000 609.00/M 2450BM18A001E 
Balun Filters 
2,400 ~ 2,500 15-1A 50/50 180° +10° 1.0 712-1065-1-ND 1.01 88 82 712-1065-2-ND 4,000 406.00/M 2450FB15A050E 
2,400 ~ 2,500 15t 50/— 180° +10° 15 712-1066-1-ND 1.02 89 82 712-1066-2-ND 4,000 407.00/M 2450FB15KO001E 
2,400 ~ 2,500 39t 50/22 180° +8° 1.0 712-1114-1-ND 1.55 1.35 1.25 712-1114-2-ND 3,000 621.00/M 2450FB39K001E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/50 180° +10° 1.0 712-1067-1-ND 1.04 90 83 712-1067-2-ND 3,000 414.00/M 2450FB39A050E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/100 180° +10° 1.0 712-1068-1-ND 84 13 68 712-1068-2-ND 3,000 336.00/M 2450FB39B100E 
2,400 ~ 2,500 39t 50/100 180° +8° 1.0 712-1069-1-ND 1.04 90 83 712-1069-2-ND 3,000 414.00/M 2450FB39C100E 
2,300 ~ 2,390 39-2B 50/50 180° +10° 15 712-1404-1-ND¢ NEW! 92 80 74 712-1404-2-ND+ NEW! 3,000 366.00/M 2345FB39A0050E 
2,500 ~ 2,690 39-2B 50/50 180° +10° 15 712-1405-1-ND¢ NEW! 92 80 74 712-1405-2-ND¢ NEW! 3,000 366.00/M 2595FB39A0050E 
3,400 ~ 3,600 39-2B 50/50 180° +12° 15 712-1406-1-ND¢ NEW! 91 80 74 712-1406-2-ND+ NEW! 3,000 365.00/M 3500FB39A0050E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. © Matching networks 
— aeun ® 
Baluns 2.45GHz WiFi/Bluetooth D Reel 
Impedance Amplitude Tape and Reel 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) | Part No. u 10 100 Part No.Qty. 4,000 Part No. 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180° +10° 2.0 712-1034-1-ND 32 28 26 712-1034-2-ND 129.00/M 2450BL14B050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180° +10° 2.0 712-1035-1-ND 99 86 80 712-1035-2-ND 396.00/M 2450BL14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1036-1-ND 94 82 76 712-1036-2-ND 377.00/M 2450BL14B200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180° +10° 2.0 712-1037-1-ND 74 65 60 712-1037-2-ND 297.00/M 2450BL14C050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180° +10° 1.5 712-1038-1-ND 74 65 60 712-1038-2-ND 297.00/M 2450BL14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1039-1-ND 714 65 60 712-1039-2-ND 297.00/M 2450BL14C200 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1040-1-ND 36 31 .29 712-1040-2-ND 143.00/M 2450BL15B050E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1041-1-ND 28 25 23 712-1041-2-ND 113.00/M 2450BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/150 180° +10° 2.0 712-1042-1-ND 50 43 40 712-1042-2-ND 198.00/M 2450BL15B150E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/200 180° +10° 2.0 712-1043-1-ND 36 31 29 712-1043-2-ND 143.00/M 2450BL15B200E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1044-1-ND 36 31 29 712-1044-2-ND 143.00/M 2450BL15KO50E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1045-1-ND 51 A4 AL 712-1045-2-ND 203.00/M 2450BL15K100E 
Baluns GSM /DCS/PCS/CDMA D Reel° 
Frequency Case Impedance Phase Amplitude Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Unbalanced / Balanced (9) | Difference Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
900 ~ 940 41-2 50/50 _ _ 712-1018-1-ND 117 1.02 94 712-1018-2-ND 2,000 467.00/M | 0918BD41B050E 
460 ~ 470 15-3 —/100 180° +10° 15 712-1019-1-ND 99 86 80 712-1019-2-ND 4,000 396.00/M | 0465BL15B100E 
800 ~ 900 15-1D 50 / 200 180° +10° 1.0 712-1020-1-ND 51 A4 AL 712-1020-2-ND 4,000 203.00/M | 0866BL15C200E 
851 ~ 941 141 50/50 180° +7° 0.7 712-1021-1-ND 1.01 88 82 712-1021-2-ND 4,000 406.00/M ) 0896BL14B050T 
800 ~ 1,000 15-1D 50/50 180° +10° 2.0 712-1022-1-ND 51 A4 Al 712-1022-2-ND 4,000 203.00/M_| O900BL15CO50E 
800 ~ 1,000 18-1 50/100 180° +10° 2.0 712-1023-1-ND -50 43 40 712-1023-2-ND 3,000 198.00/M | O900BL18B100E 
800 ~ 1,000 18-1 50 / 200 180° +10° 2.0 712-1024-1-ND 40 235 32 712-1024-2-ND 3,000 159.00/M | O900BL18B200E 
1,700 ~ 1,900 18-1 50 / 200 180° +10° 2.0 712-1028-1-ND 51 A4 Al 712-1028-2-ND 3,000 203.00/M | 1800BL18B200E 
1,700 ~ 2,000 15-1 50/50 180° +10° 2.0 712-1029-1-ND 51 A4 Al 712-1029-2-ND 4,000 203.00/M | 1850BL15A050E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1030-1-ND 51 44 AL 712-1030-2-ND 4,000 203.00/M_| 1850BL15B050E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1031-1-ND 50 43 40 712-1031-2-ND 4,000 198.00/M | 1850BL15B100E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50 / 200 180° +10° 2.0 712-1032-1-ND -50 43 40 712-1032-2-ND 4,000 198.00/M | 1850BL15B200E 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 541 


JOHANSON 


RF Ceramic Components (cont) 


TECHNOLOGY 
. ® 
Baluns WiMAX and WCDMA Digig Reel 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,400 ~ 1,500 15-1B 50/200 180° +10° 2.0 712-1025-1-ND 51 A4 AL 712-1025-2-ND 4,000 203.00/M 1450BL15A200E 
1,500 ~ 1,700 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1026-1-ND 51 A4 AL 712-1026-2-ND 4,000 203.00/M 1600BL15B050E 
1,500 ~ 1,700 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1027-1-ND 51 A4 AL 712-1027-2-ND 4,000 203.00/M 1600BL15B100E 
2,000 ~ 2,200 18-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1033-1-ND 51 4 AL 712-1033-2-ND 3,000 203.00/M 2100BL18B200E 
BandPass Filters Digi@Reel’ 
Frequency Case Insertion Loss Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Minimum (dB) Part No. fl 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1070-1-ND 39 34 32 712-1070-2-ND 10,000 151.00/M | 1810BP07B200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1071-1-ND AL 36 33 712-1071-2-ND 10,000 158.00/M | 1810BP07C200E 
1,893 ~ 1,920 18-3B 15 9.5 712-1073-1-ND 1.17 1.02 94 712-1073-2-ND 3,000 467.00/M | 1906BP18A027E 
1,893 ~ 1,920 39t 2.8 9.5 712-1075-1-ND 89 18 72 712-1075-2-ND 3,000 357.00/M | 1906BP39B027E 
1,893 ~ 1,920 18t 3.0 9.5 712-1074-1-ND 1.17 1.02 94 712-1074-2-ND 3,000 467.00/M_| 1906BP18C027E 
2,400 ~ 2,500 o7t 2.5 9.5 712-1076-1-ND 1.04 90 83 712-1076-2-ND 10,000 400.00/M | 2450BP07A0100E 
2,400 ~ 2,500 14t 2.0 9.5 712-1077-1-ND 1.04 90 83 712-1077-2-ND 4,000 414.00/M | 2450BP14C0100T 
2,400 ~ 2,500 15-3 2.2 9.5 712-1078-1-ND 50 43 40 712-1078-2-ND 4,000 198.00/M | 2450BP15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-3B 2.8 9.5 712-1079-1-ND 74 65 60 712-1079-2-ND 4,000 297.00/M | 2450BP15C100E 
2,400 ~ 2,500 15-1F 2.6 9.5 712-1080-1-ND 93 81 15 712-1080-2-ND 4,000 372.00/M__| 2450BP15D100E 
2,400 ~ 2,500 15-3C 1.5 9.5 712-1081-1-ND 1.14 99 92 712-1081-2-ND 4,000 456.00/M | 2450BP15E0100E 
2,450 +50 18-2 2.0 9.5 712-1083-1-ND 1.14 99 92 712-1083-2-ND 3,000 455.00/M | 2450BP18C100BE 
2,450 +50 18-3A 2.5 9.5 712-1084-1-ND 66 58 53 712-1084-2-ND 3,000 264.00/M | 2450BP18C100CE 
2,400 ~ 2,500 18-3B 2.0 9.5 712-1085-1-ND 1.14 99 92 712-1085-2-ND 3,000 455.00/M | 2450BP18C100DE 
2,400 ~ 2,500 18-3C 2.3 9.5 712-1086-1-ND 1.14 99 92 712-1086-2-ND 3,000 455.00/M_| 2450BP18D100AE 
2,450 +50 39-1 2.5 9.5 712-1087-1-ND AT AL 38 712-1087-2-ND 3,000 187.00/M | 2450BP39C100AE 
2,450 +50 39-1 1.8 9.5 712-1088-1-ND 50 43 40 712-1088-2-ND 3,000 198.00/M | 2450BP39C100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 1.5 9.5 712-1089-1-ND A5 39 36 712-1089-2-ND 3,000 179.00/M | 2450BP39C100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.2 9.5 712-1090-1-ND 51 A4 AL 712-1090-2-ND 3,000 203.00/M | 2450BP39C100DE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.5 9.5 712-1091-1-ND 02; 5 42 712-1091-2-ND 3,000 207.00/M_| 2450BP39D100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 12 9.5 712-1092-1-ND 89 18 12 712-1092-2-ND 3,000 357.00/M | 2450BP39D100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.6 8.9 712-1093-1-ND 89 18 2. 712-1093-2-ND 3,000 356.00/M | 2450BP39E100AE 
2,450 +50 41-1 2.3 9.5 712-1095-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1095-2-ND 2,000 507.00/M | 2450BP41D100AE 
2,450 +50 41-1 1.3 9.5 712-1096-1-ND 1.24 1.08 99 712-1096-2-ND 2,000 495.00/M | 2450BP41D100BE 
2,450 +50 41-1 2.5 9.5 712-1094-1-ND 1.01 88 82 712-1094-2-ND 2,000 406.00/M_| 2450BP41D100E 
2,300 ~ 2,700 15t 2.0 9.5 712-1097-1-ND+ 1.24 1.08 99 712-1097-2-NDt 4,000 495.00/M | 2500BP15M400E 
2,500 ~ 2,686 44-1 2.0 9.5 712-1098-1-ND 1.78 1.54 1.43 712-1098-2-ND 2,000 710.00/M | 2593BP44B186E 
3,300 ~ 3,900 15-3B 1.8 9.5 712-1099-1-ND+ 89 718 72 712-1099-2-NDt 4,000 357.00/M | 3600BP15M600E 
3,100 ~ 4,900 15-2B 2.3 8.5 712-1100-1-ND+ 99 86 80 712-1100-2-NDt 4,000 396.00/M | 4000BP15U1800E 
3,100 ~ 7,160 18-4 1.6 9.5 712-1101-1-ND+ 1.17 1.02 94 712-1101-2-NDt 3,000 467.00/M_| 5130BP18U4060E 
5,150 ~ 5,570 15-36 5.0 9.5 712-1102-1-ND 89 18 12 712-1102-2-ND 4,000 356.00/M | 5450BP15T600E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 18 9.5 712-1103-1-ND 89 718 72 712-1103-2-ND 4,000 357.00/M | 5487BP15B675E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1104-1-ND 89 718 12: 712-1104-2-ND 4,000 357.00/M | 5487BP15C675E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 1.5 9.5 712-1105-1-ND 50 43 40 712-1105-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15B725E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 2.5 9.5 712-1109-1-ND AB 38 35 712-1109-2-ND 4,000 173.00/M_| 5515BP15C725E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 2.8 9.5 712-1106-1-ND 89 78 712 712-1106-2-ND 4,000 357.00/M | 5515BP15B730E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 15 9.5 712-1107-1-ND 50 43 40 712-1107-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15B975E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 2.0 8.5 712-1136-1-ND 50 3 40 712-1136-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15C975E 
4,900 ~ 5,920 15-3B 15 9.5 712-1108-1-ND 50 43 40 712-1108-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15C1020E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. 
. . . Mit @ 
Ceramic Chip Diplexers Digi Reel 
Frequency Case Attenuation Attenuation Return Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Low Band (dB) High Band (dB) | Loss (dB) | PartNo. 10 100 | Part No. Pricing 4,000 Part No. 
2,450 ~ 5,400 | 15-1D 0.70 19 9.5 712-1110-1-ND 99 86 80 | 712-1110-2-ND 396.00/M 2450DP15F5400E 
EMI Filters DigiReel°® (Ros 
No. of Case Cutoff Attenuation Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Sections | Size Frequency (MHz) Minimum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
18-4 200 10 @ 1500 ~ 3000MHz 712-1111-1-ND 84 73 68 712-1111-2-ND 3,000 337.00/M | 0200FA18A0200E 
4 15t 400 20 @ 800 ~ 1000MHz 712-1112-1-ND 51 4 Al 712-1112-2-ND 4,000 203.00/M | 0400FA15A0400E 
18-4 400 10 @ 1500 ~ 2500MHz 712-1113-1-ND 84 73 68 712-1113-2-ND 3,000 337.00/M | 0400FA18A0400E 


Tt See Digi-Key website for detailed specifications. 


High and Low Pass Filters 


Digi@Reel” 


Frequency Case Insertion Loss Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Minimum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
High Pass Filters 
2,450 ~ 2,500 14-1B 1.3 14 712-1115-1-ND 78 68 63 712-1115-2-ND 4,000 311.00/M 2450HP14A100T 
2,450 ~ 2,500 15t 0.85 9.5 712-1116-1-ND 86 75 69 712-1116-2-ND 4,000 345.00/M 2450HP15A100E 
Low Pass Filters 
0~500 15-1A 0.7 9.5 712-1117-1-ND 91 80 74 712-1117-2-ND 4,000 365.00/M 0500LP15A500E 
824 ~ 915 14-1 0.6 10.9 712-1118-1-ND 91 80 74 712-1118-2-ND 4,000 365.00/M O869LP14A090T 
824 ~ 960 07-1 0.7 9.5 712-1119-1-ND 1.14 99 92 712-1119-2-ND 10,000 441.00/M 0892LP07A136E 
880 ~ 915 18-2 0.6 10.9 712-1120-1-ND VAT’ 1.02 94 712-1120-2-ND 3,000 467.00/M 0898LP18A035E 
902 ~ 928 15-2A 0.65 9.5 712-1121-1-ND 89 718 72 712-1121-2-ND 4,000 356.00/M 0915LP15A026E 
902 ~ 928 15-2A 0.5 14.0 712-1122-1-ND 91 80 74 712-1122-2-ND 4,000 365.00/M 0915LP15B026E 
1,710 ~ 1,785 18-2 0.6 10.9 712-1123-1-ND 96 84 78 712-1123-2-ND 3,000 386.00/M 1748LP18A075E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.5 10.9 712-1124-1-ND 76 66 61 712-1124-2-ND 10,000 294.00/M 1810LP07A200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.6 9.5 712-1125-1-ND 51 A4 AL 712-1125-2-ND 10,000 196.00/M 1810LP07B200E 
1,710 ~ 1,910 1441 0.6 11.7 712-1126-1-ND 91 80 74 712-1126-2-ND 4,000 365.00/M 1810LP14A200T 
1,850 ~ 1,910 14-1 0.6 11.7 712-1127-1-ND 91 80 74 712-1127-2-ND 4,000 365.00/M 1880LP14A060T 
2,400 ~ 2,483 18-2 0.6 10.9 712-1128-1-ND 94 82 76 712-1128-2-ND 3,000 376.00/M 2442LP18A083E 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1129-1-ND 91 80 74 712-1129-2-ND 4,000 365.00/M 2450LP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1130-1-ND 89 718 72 712-1130-2-ND 4,000 357.00/M 2450LP14B100T 
2,400 ~ 2,500 141 0.6 11.7 712-1131-1-ND 89 718 72 712-1131-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 10.0 712-1132-1-ND AB 40 37 712-1132-2-ND 4,000 183.00/M 2450LP15A050E 
2,400 ~ 2,500 15t 0.5 10.9 712-1133-1-ND 93 81 75 712-1133-2-ND 4,000 372.00/M 2450LP15BO50E 
3,400 ~ 3,700 14-1 0.65 14.0 712-1134-1-NDt 61 A4 AL 712-1134-2-ND+ 4,000 203.00/M 3550LP14A300T 
5,150 ~ 5,875 15-2A 0.6 10.9 712-1135-1-ND 46 40 37 712-1135-2-ND 4,000 183.00/M 5515LP15A730E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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JOHANSON 


TECHNOLOGY RF Ceramic Components (cont, 


Directional Couplers 
Frequency Case Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Pricing 4,000 Part No. 
Dual Band, Dual Path 
824 ~915, 999 ~ 1,102 14t 0.4, 0.6 712-1148-1-NDO 1.01 88 82 712-1148-2-NDO 406.00/M 0869CP14B1050T 
824 ~ 915, 1,710 ~ 1,910 14t 0.4, 0.4 712-1137-1-ND 78 68 63 712-1137-2-ND 311.00/M 0869CD14A1810T 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.4, 0.4 712-1138-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1138-2-ND 507.00/M 0898CD15B1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.45 712-1139-1-ND 61 53 AQ 712-1139-2-ND 244.00/M 0898CD15C1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.5 712-1140-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1140-2-ND 507.00/M 0898CD15D1748E 
Couplers with Low Pass Filter 
880 ~ 915 15-1 0.7 712-1141-1-ND 61 53 a) 712-1141-2-ND 244.00/M 0898CF15A035E 
1,710 ~ 1,785 15-16 0.5 712-1142-1-ND 61 53 AQ 712-1142-2-ND 244.00/M 1748CF15A075E 
Splitter, 3dB Hybrid 
850 ~ 910 15-4 3.3 40.5 712-1143-1-ND 117 1.02 94 712-1143-2-ND 467.00/M 0880CH15A060E 
1,900 ~ 2,000 15-4 3.3 20.5 712-1145-1-ND AA? 1.02 94 712-1145-2-ND 467.00/M 1950CH15A100E 
Directional Couplers 
810 ~ 885 14-1 0.25 712-1146-1-ND 1.01 88 82 712-1146-2-ND 406.00/M 0848CP14A075T 
824 ~ 915 14-1 0.3 712-1147-1-ND 1.01 88 82 712-1147-2-ND 406.00/M 0869CP14A090T 
880 ~ 915 14-1 0.28 712-1149-1-ND 76 66 61 712-1149-2-ND 304.00/M 0898CP14A035T 
880 ~ 915 14-1 0.25 712-1150-1-ND 1.01 88 82 712-1150-2-ND 406.00/M 0898CP14B035T 
880 ~ 915 15-1 0.5 712-1151-1-ND 91 80 74 712-1151-2-ND 365.00/M 0898CP15A035E 
955 ~ 979 14-1 0.5 712-1152-1-ND 1.01 88 82 712-1152-2-ND 406.00/M 0967CP14A024T 
1,710 ~ 1,785 14-1 0.44 712-1153-1-ND 76 66 61 712-1153-2-ND 304.00/M 1747CP14A075T 
1,710 ~ 1,785 15-1C 0.5 712-1154-1-ND 91 80 74 712-1154-2-ND 365.00/M 1748CP15A075E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.3 712-1155-1-ND 1.01 88 82 712-1155-2-ND 406.00/M 1810CP14A200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.74 712-1156-1-ND 78 68 63 712-1156-2-ND 311.00/M 2450CP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.34 712-1157-1-ND 718 68 63 712-1157-2-ND 311.00/M 2450CP14B100T 


t See Digi-Key website for detailed specifications. Dual Band, Single Path 


NEW! Designer Kit Reel* 


+ 712-1400-ND WIMAX 0402 Series Designer Kit... .0.0.cccccssercesaacasedsscadsetedsatassadessaredsarsasarsasetsaaadersedieadaseasesoadadeaseboareseasesiadedanedieiesnad ariel absareaieheatereabeieaiereasera anes ... $60.00 
NEW! PF Chip Inductors Digi@Reel’ 
Test Cut Tape 
Package| Inductance Frequency | Rate Current Q DCR | SRF Min. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Type (nH) Tolerance (MHz) (mA) (Min.) (Q) (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 +5 100 250 8 45 3,700 712-1407-1-ND§& .05 Al 3.24 | 712-1407-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C10NJV6T 
15 +5 100 250 8 60 3,100 712-1408-1-ND§& .05 Al 3.24 | 712-1408-2-ND§& 10,000 14.00/M_ | L-O7C15NJV6T 
18 +5 100 200 8 65 2,900 712-1409-1-ND§& .05 AL 3.24 | 712-1409-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C18NJV6T 
1.0 +0.3 100 300 8 12 15,000 712-1410-1-ND§& .05 A1 3.24 | 712-1410-2-ND§& 10,000 14.00/M_ | L-O7C1NOSV6T 
1.2 +0.3 100 300 8 12 15,000 712-1454-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1454-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C1N2SV6T 
1.5 +0.3 100 300 8 13 15,000 712-1411-1-ND§& .05 Al 3.24 | 712-1411-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C1N5SV6T 
1.8 +0.3 100 300 8 14 14,000 712-1412-1-ND§& .05 AL 3.24 | 712-1412-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C1N8SV6T 
2.4 +0.3 100 300 8 16 10,000 712-1456-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1456-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C2N4SV6T 
3 +0.3 100 300 8 18 9,000 712-1457-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1457-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C3NOSV6T 
3.9 +0.3 100 300 8 22 7,000 712-1459-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1459-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C3N9SV6T 
4.3 +0.3 100 300 8 24 6,000 712-1460-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1460-2-ND& 10,000 14.00/M_ | L-O7C4N3SV6T 
5.1 +0.3 100 300 8 26 5,500 712-1461-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1461-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C5N1SV6T 
5.6 +0.3 100 300 8 27 5,400 712-1462-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1462-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C5N6SV6T 
75 +5 100 250 8 40 4,600 712-1463-1-ND& 04 .36 2.92 | 712-1463-2-ND& 10,000 13.00/M | L-O7C7N5JV6T 
0402 12 +5 100 250 8 50 3,200 712-1453-1-ND& .05 AL 3.24 | 712-1453-2-ND& 10,000 14.00/M | L-07C12NJV6T 
22 +5 100 200 8 80 2,100 712-1455-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1455-2-ND& 10,000 14.00/M | L-O7C22NJV6T 
39 +5 100 150 8 1.20 1,400 712-1458-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1458-2-ND& 10,000 14.00/M_ | L-O7C39NJV6T 
27.0 +5 100 200 8 90 1,900 712-1413-1-ND§& .05 Al 3.24 | 712-1413-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C27NJV6T 
2.2 +0.3 100 300 8 16 12,000 712-1414-1-ND§& .05 AL 3.24 | 712-1414-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C2N2SV6T 
rai +0.3 100 300 8 7 9,500 712-1415-1-ND§& .05 Al 3.24 | 712-1415-2-ND§& 10,000 14.00/M_ | L-O7C2N7SV6T 
3.3 +0.3 100 300 8 19 8,500 712-1416-1-ND§& .05 AL 3.24 | 712-1416-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C3N3SV6T 
47 +0.3 100 300 8 24 6,000 712-1417-1-ND§& .05 AL 3.24 | 712-1417-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C4N7SV6T 
6.8 +5 100 250 8 32 5,000 712-1419-1-ND§& .05 AL 3.24 | 712-1419-2-ND§& 10,000 14.00/M_ | L-O7C6N8JV6T 
8.2 +5 100 250 8 40 4,600 712-1420-1-ND§& .05 Al 3.24 | 712-1420-2-ND§& 10,000 14.00/M | L-O7C8N2JV6T 
33.0 +5 100 200 8 1.00 1,600 712-1464-1-ND& 05 Al 3.24 | 712-1464-2-ND& 10,000 14.00/M_ | L-O7C33NJV6T 
47.0 +5 100 150 8 1.30 1,200 712-1421-1-ND& .05 AI 3.24 | 712-1421-2-ND& 10,000 14.18/M_ | L-O7C47NJV6T 
68.0 +5 100 100 8 2.20 1,000 712-1422-1-ND& .05 Al 3.24 | 712-1422-2-ND& 10,000 14.18/M_ | L-O7C68NJV6T 
100 +5 100 100 8 2.50 850 712-1423-1-ND& .07 58 4.60 | 712-1423-2-ND& 10,000 20.13/M | L-O7CR10JV6T 
1.0 +0.3 100 300 8 10 17,000 712-1424-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1424-2-NDe 4,000 16.84/M_ | L-14C1NOSV4T 
1.5 +0.3 100 300 8 10 17,000 712-1425-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1425-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C1N5SV4T 
1.8 +0.3 100 300 8 10 13,000 712-1426-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1426-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C1N8SV4T 
2.2 +0.3 100 300 8 15 12,000 712-1427-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1427-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C2N2SV4T 
3.3 +0.3 100 300 8 20 6,500 712-1428-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1428-2-NDe 4,000 16.84/M_ | L-14C3N3SV4T 
3.9 +0.3 100 300 8 20 6,300 712-1429-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1429-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C3N9SV4T 
47 +0.3 100 300 8 .20 5,400 712-1430-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1430-2-NDe 4,000 16.84/M_ | L-14C4N7SV4T 
5.6 +0.3 100 300 8 25 4,600 712-1431-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1431-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C5N6SV4T 
0603 6.8 +5 100 300 8 30 4,500 712-1432-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1432-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C6N8JV4T 
8.2 +5 100 300 8 33 3,800 712-1433-1-NDe .06 48 3.85 | 712-1433-2-NDe 4,000 16.84/M | L-14C8N2JV4T 
10 +5 100 300 8 35 3,700 712-1434-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1434-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C10NJV4T 
12 +5 100 300 8 40 3,200 712-1435-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1435-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C12NJV4T 
15 +5 100 300 8 45 2,900 712-1436-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1436-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C15NJV4T 
18 +5 100 300 10 50 2,100 712-1437-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1437-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C18NJV4T 
22 +5 100 300 10 55 2,100 712-1438-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1438-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C22NJV4T 
27 +5 100 300 10 60 2,000 712-1439-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1439-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C27NJV4T 
33 +5 100 300 10 65 1,600 712-1440-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1440-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C33NJV4T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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RF Ceramic Components 


TECHNOLOGY 
NEW! PF Chip Inductors (Cont.) @Reel” 
Test Cut Tape 
Package| Inductance Frequency | Rate Current Q DCR | SRF Min. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Type (nH) Tolerance| (MHz) (mA) (Min.) (Q) (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
39 +5 100 300 10 70 1,500 712-1441-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1441-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C39NJV4T 
47 +5 100 300 12 -90 1,200 712-1442-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1442-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C47NJV4T 
56 +5 100 300 12 1.00 1,100 712-1443-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1443-2-NDe 4,000 19.46/M_ | L-14C56NJV4T 
68 +5 100 300 12 1.10 1,000 712-1444-1-NDe .07 56 4.45 | 712-1444-2-NDe 4,000 19.46/M | L-14C68NJV4T 
0603 82 +5 100 300 12 1.20 850 712-1445-1-NDe .07 55 4.40 | 712-1445-2-NDe 4,000 19.25/M | L-14C82NJV4T 
100 +5 100 300 12 1.20 750 712-1446-1-NDe an 89 7.14 | 712-1446-2-NDe 4,000 31.26/M | L-14CR10JV4T 
120 +5 50 300 8 1.30 700 712-1447-1-NDe 1 89 7.14 | 712-1447-2-NDe 4,000 31.26/M | L-14CR12JV4T 
150 +5 50 300 8 1.40 650 712-1448-1-NDe AW 89 7.14 | 712-1448-2-NDe 4,000 31.26/M | L-14CR15JV4T 
180 +5 50 300 8 1.50 550 712-1449-1-NDe 11 89 7.14 | 712-1449-2-NDe 4,000 31.26/M | L-14CR18JV4T 
220 +5 50 300 8 1.70 450 712-1450-1-NDe 1 .89 7.14 | 712-1450-2-NDe 4,000 31.26/M | L-14CR22JV4T 
Multi-Layer High-Q Capacitors Digi Reel” 
These lines of multi-layer capacitors have been developed for High-Q and microwave 
applications. oe “a Mechanical Characteristics — Dimensions in mm 
S Series: ROSS, RO7S, R14S and R15S capacitors give an ultra-high Q performance and exhibit w L Size Code L WwW B 
NPO temperature characteristics. ay > ROS (0201) 0.60 +0.03 0.30 +0.03 0.20 Max. 
L Series: RO5L capacitors give mid-high Q performance and exhibit NPO temperature R07 (0402) 1.02 +0.1 0.51 +0.1 0.25 +0.15 
characteristics. R14 (0603) 1.57 40.15 0.81 +0.15 0.35 +0.15 
Temperature Coefficient: 0 +30ppm/°C, -55°C ~ 125°C on R15 (0805) 2.03 +0.20 1.27 £0.20 0.50 +0.25 
Size WV | Capacitance | Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.2 +/-0.05pF 712-1173-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1173-2-ND 15,000 25.00/M | 250ROS5LOR2AV4T 
0.3 +/-0.05pF 712-1174-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1174-2-ND 15,000 25.00/M | 250ROS5LOR3AV4T 
0.3 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1466-1-NDA NEW! 99 5.85 16.88 | 712-1466-2-NDA NEW! | 15,000 16.00/M | 250ROSLOR3BV4T 
0.4 +/-0.05pF 712-1175-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1175-2-ND 15,000 25.00/M | 250ROS5LOR4AV4T 
0.5 +/-0.05pF 712-1176-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1176-2-ND 15,000 25.00/M_| 250ROSLORSAV4T 
0.5 +0.10pF 712-1467-1-NDA NEW! 99 5.85 16.88 | 712-1467-2-NDA NEW! | 15,000 16.00/M | 250RO5LOR5BV4T 
0.6 +/-0.05pF 712-1177-1-ND 2.27 13.41 38.68 | 712-1177-2-ND 15,000 37.00/M | 250ROS5LOR6AV4T 
0.7 +0.10pF 0.30 0.03 | 712-1468-1-NDA NEW! 1.38 8.13 23.44 | 712-1468-2-NDA NEW! | 15,000 23.00/M | 250RO5LOR7BV4T 
0.7 +/-0.05pF 712-1178-1-ND 2.27 13.41 38.68 | 712-1178-2-ND 15,000 37.00/M | 250RO5LOR7AV4T 
0.8 +0.10pF 712-1179-1-ND 1.38 8.13 23.44 | 712-1179-2-ND 15,000 23.00/M_| 250ROSLOR8BV4T 
0.9 +0.10pF 712-1180-1-NDA 1.38 8.13 23.44 | 712-1180-2-NDA 15,000 23.00/M | 250ROSLOR9BV4T 
1.0 +0.10pF 712-1181-1-NDA 1.38 8.13 23.44 | 712-1181-2-NDA 15,000 23.00/M | 250RO5L1ROBV4T 
a | +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1182-1-NDA 1.38 8.13 23.44 | 712-1182-2-NDA 15,000 23.00/M | 250RO5L1R1BV4T 
1:2 +0.10pF 712-1183-1-NDA 1.38 8.13 23.44 | 712-1183-2-NDA 15,000 23.00/M | 250RO5L1R2BV4T 
1.3 +0.10pF 712-1184-1-ND 1.38 8.13 23.44 | 712-1184-2-ND 15,000 23.00/M_| 250RO5L1R3BV4T 
1.5 +0.10pF 712-1185-1-NDA 1.38 8.13 23.44 | 712-1185-2-NDA 15,000 23.00/M | 250RO5L1R5BV4T 
1.8 +0.10pF 712-1186-1-NDA 1.38 8.13 23.44 | 712-1186-2-NDA 15,000 23.00/M | 250RO5L1R8BV4T 
2.0 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1187-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1187-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L2ROBV4T 
2.2 +0.10pF 712-1188-1-NDA 2.09 12.35 35.63 | 712-1188-2-NDA 15,000 34.00/M | 250RO5L2R2BV4T 
2.4 +0.10pF 712-1189-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1189-2-ND 15,000 34.00/M_| 250RO5L2R4BV4T 
2.7 +0.10pF 712-1190-1-NDA 2.09 12.35 35.63 | 712-1190-2-NDA 15,000 34.00/M | 250RO5L2R7BV4T 
3.0 +0.10pF 712-1191-1-NDA 2.09 12.35 35.63 | 712-1191-2-NDA 15,000 34.00/M | 250ROSL3ROBV4T 
3.3 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1192-1-NDA 2.09 12.35 35.63 | 712-1192-2-NDA 15,000 34.00/M | 250ROSL3R3BV4T 
3.6 +0.25pF 712-1193-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1193-2-ND 15,000 17.00/M | 250ROSL3R6CV4T 
3.6 +0.10pF 712-1469-1-NDA NEW! 2.09 12.35 35.63 | 712-1469-2-NDA NEW! | 15,000 34.00/M_| 250ROSL3R6BV4T 
3.9 +0.25pF 712-1194-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1194-2-ND 15,000 17.00/M | 250ROS5L3R9CV4T 
3.9 +0.10pF 712-1470-1-NDA NEW! 2.09 12.35 35.63 | 712-1470-2-NDA NEW! | 15,000 34.00/M | 250RO5L3R9BV4T 
4.3 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1195-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1195-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L4R3CV4T 
4.3 +0.10pF 712-1471-1-NDA NEW! 2.09 12.35 35.63 | 712-1471-2-NDA NEW! | 15,000 34.00/M | 250RO5L4R3BV4T 
4.7 +0.25pF 712-1196-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1196-2-ND 15,000 17.00/M_| 250RO5L4R7CV4T 
47 +0.10pF 712-1472-1-NDA NEW! 2.09 12.35 35.63 | 712-1472-2-NDA NEW! | 15,000 34.00/M | 250RO5L4R7BV4T 
5.1 +0.25pF 712-1197-1-NDA 1.27 748 21.56 | 712-1197-2-NDA 15,000 21.00/M | 250RO5L5R1CV4T 
0201 NPO 25 5.6 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1198-1-NDA 1.27 748 21.56 | 712-1198-2-NDA 15,000 21.00/M | 250ROS5L5R6CV4T 
6.2 +0.25pF 712-1199-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1199-2-ND 15,000 21.00/M | 250ROS5L6R2CV4T 
6.8 +0.25pF 712-1200-1-NDA 1.27 748 21.56 | 712-1200-2-NDA 15,000 21.00/M_| 250ROS5L6R8CV4T 
75 +0.25pF 712-1201-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1201-2-ND 15,000 21.00/M | 250RO5L7R5CV4T 
8.2 +0.25pF 712-1202-1-NDA 1.27 748 21.56 | 712-1202-2-NDA 15,000 21.00/M | 250ROS5L8R2CV4T 
9.1 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1203-1-NDA 1.27 748 21.56 | 712-1203-2-NDA 15,000 21.00/M | 250RO5L9R1CV4T 
10 42% 712-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1204-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L100GV4T 
10 +5% 712-1205-1-NDA 1.05 6.18 1781 | 712-1205-2-NDA 15,000 17.00/M_| 250RO5L100JV4T 
1 42% 712-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1206-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L110GV4T 
1 45% 712-1207-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1207-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L110JV4T 
12 42% 0.30 +0.03 | 712-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1208-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L120GV4T 
12 45% 712-1209-1-NDA 1.05 6.18 1781 | 712-1209-2-NDA 15,000 17.00/M | 250RO5L120JV4T 
13 +2% 712-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1210-2-ND 15,000 34.00/M_| 250RO5L130GV4T 
13 +5% 712-1211-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1211-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L130JV4T 
15 42% 712-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1212-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L150GV4T 
15 +5% 0.30 +0.03 | 712-1213-1-NDA 1.05 6.18 1781 | 712-1213-2-NDA 15,000 17.00/M | 250RO5L150JV4T 
16 +2% 712-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1214-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L160GV4T 
16 +5% 712-1215-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1215-2-ND 15,000 17.00/M_| 250RO5L160JV4T 
18 42% 712-1216-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1216-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L180GV4T 
18 45% 712-1217-1-NDA 1.05 6.18 1781 | 712-1217-2-NDA 15,000 17.00/M | 250RO5L180JV4T 
20 42% 0.30 +0.03 | 712-1218-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1218-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L200GV4T 
20 45% 712-1219-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1219-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L200JV4T 
22 42% 712-1220-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1220-2-ND 15,000 34.00/M_| 250RO5L220GV4T 
22 45% 712-1221-1-NDA 1.05 6.18 1781 | 712-1221-2-NDA 15,000 17.00/M | 250RO5L220JV4T 
27 42% 712-1222-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1222-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L270GV4T 
27 +5% 0.30 +0.03 | 712-1223-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1223-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L270JV4T 
30 +2% 712-1224-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1224-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L300GV4T 
30 +5% 712-1225-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1225-2-ND 15,000 17.00/M_| 250ROS5L300JV4T 
33 42% 712-1226-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1226-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L330GV4T 
33 +5% 712-1227-1-NDA 1.05 6.18 1781 | 712-1227-2-NDA 15,000 17.00/M | 250RO5L330JV4T 
36 42% 0.30 +0.03 712-1228-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1228-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L360GV4T 
36 45% ° . 712-1229-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1229-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L360JV4T 
39 42% 712-1230-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1230-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L390GV4T 
39 45% 712-1231-1-ND 1.05 6.18 1781 | 712-1231-2-ND 15,000 17.00/M | 250RO5L390JV4T 
(Continued) 
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Multi-Layer High-Q Capacitors (cont) i@Reel* 


TECHNOLOGY 

Size WV | Capacitance | Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 

Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No 
43 42% 712-1232-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 712-1232-2-ND 15,000 41.00/M | 250RO5L430GV4T 
43 45% 712-1233-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1233-2-ND 15,000 21.00/M | 250RO5L430JV4T 
47 42% 0.30 +0.03 | 712-1234-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 712-1234-2-ND 15,000 41.00/M | 250RO5L470GV4T 
47 45% 712-1235-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1235-2-ND 15,000 21.00/M | 250RO5L470JV4T 
56 42% 712-1236-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 712-1236-2-ND 15,000 41.00/M_| 250RO5L560GV4T 
56 45% 712-1237-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1237-2-ND 15,000 21.00/M | 250ROS5L560JV4T 
68 42% 712-1238-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 712-1238-2-ND 15,000 41.00/M | 250RO5L680GV4T 

0201 NPO 25 68 45% 0.30 +0.03 | 712-1239-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1239-2-ND 15,000 21.00/M | 250ROS5L680JV4T 
82 42% 712-1240-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 712-1240-2-ND 15,000 41.00/M | 250RO5L820GV4T 
82 45% 712-1241-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1241-2-ND 15,000 21.00/M_| 250RO5L820JV4T 
100 42% 0.30 +0.03 712-1242-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 712-1242-2-ND 15,000 41.00/M | 250RO05L101GV4T 
100 +5% : : 712-1243-1-ND 1.27 748 21.56 | 712-1243-2-ND 15,000 21.00/M_| 250RO5L101JV4T. 
30 42% 712-1295-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1295-2-ND 10,000 71.00/M | 250RO7S300GV4T 
30 45% 0.51 40.1 712-1296-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1296-2-NDV 10,000 32.00/M | 250R07S300JV4T 
33 42% . : 712-1297-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1297-2-ND 10,000 71.00/M | 250RO7S330GV4T 
33 45% 712-1298-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1298-2-ND 10,000 32.00/M_ | 250R07S330JV4T 
0.2 +/-0.05pF 712-1244-1-ND 1.70 10.04 28.95 | 712-1244-2-ND 10,000 28.00/M | 500RO7SOR2AV4T 
0.2 +0.10pF 712-1160-1-NDV 1.13 6.69 19.29 | 712-1160-2-ND¥ 10,000 19.00/M | 500RO7SOR2BV4T 
0.3 +/-0.05pF 0.51 +0.1 712-1245-1-ND 1.70 10.04 28.95 | 712-1245-2-ND 10,000 28.00/M | 500RO7SOR3AV4T 
0.3 +0.10pF 712-1161-1-ND§V 1.13 6.69 19.29 | 712-1161-2-ND§V 10,000 19.00/M | 500RO7SOR3BV4T 
0.4 +/-0.05pF 712-1246-1-ND 1.70 10.04 28.95 | 712-1246-2-ND 10,000 28.00/M_| 500RO7SOR4AV4T 
0.5 +/-0.05pF 712-1247-1-ND 1.70 10.04 28.95 | 712-1247-2-ND 10,000 28.00/M | 500RO7SOR5AV4T 
0.5 +0.10pF 712-1162-1-ND§V 1.13 6.69 19.29 | 712-1162-2-ND§V 10,000 19.00/M | 500RO7SORS5BV4T 
0.6 +/-0.05pF 0.51 +0.1 712-1248-1-ND 2.67 15.77 45.49 | 712-1248-2-ND 10,000 44.00/M 500RO7SOR6AV4T 
0.7 +/-0.05pF 712-1249-1-ND 2.67 15.77 45.49 | 712-1249-2-ND 10,000 44.00/M | 500RO7SOR7AV4T 
0.7 +0.10pF 712-1163-1-NDV 1.48 8.76 25.28 | 712-1163-2-NDV 10,000 24.00/M_| 500RO7SOR7BV4T 
0.8 +0.10pF 712-1250-1-ND 1.48 8.76 25.28 | 712-1250-2-ND 10,000 24.00/M | 500RO7SOR8BV4T 
0.9 +0.10pF 712-1251-1-NDV 1.48 8.76 25.28 | 712-1251-2-NDV 10,000 24.00/M | 500RO7SOR9BV4T 
1.0 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1266-1-ND§V 1.48 8.76 25.28 | 712-1266-2-ND§V 10,000 24.00/M | 500RO07S1ROBV4T 
11 +0.10pF 712-1267-1-ND 1.70 10.04 28.95 | 712-1267-2-ND 10,000 28.00/M | 500RO07S1R1BV4T 
1.2 +0.10pF 712-1268-1-NDV 1.70 10.04 28.95 | 712-1268-2-NDV 10,000 28.00/M_| 500RO7S1R2BV4T 
1.3 +0.10pF 712-1269-1-ND 1.70 10.04 28.95 | 712-1269-2-ND 10,000 28.00/M | 500RO7S1R3BV4T 
1.5 +0.10pF 712-1270-1-ND§V 1.70 10.04 28.95 | 712-1270-2-ND§VW 10,000 28.00/M | 500RO7S1R5BV4T 
1.8 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1271-1-ND§V 1.70 10.04 28.95 | 712-1271-2-ND§V 10,000 28.00/M | 500RO7S1R8BV4T 
2.0 +0.10pF 712-1278-1-NDV 1.65 9.75 28.13 | 712-1278-2-NDV 10,000 27.00/M | 500RO7S2ROBV4T 
2.2 +0.10pF 712-1279-1-ND§V 2.97 17.55 50.63 | 712-1279-2-ND§V 10,000 49.00/M_| 500RO7S2R2BV4T 
2.4 +0.10pF 712-1280-1-NDV 2.97 1755 50.63 | 712-1280-2-NDV 10,000 49.00/M | 500RO7S2R4BV4T 
2.7 +0.10pF 712-1281-1-ND§V 2.97 1755 50.63 | 712-1281-2-ND§V 10,000 49.00/M | 500RO7S2R7BV4T 
3.0 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1282-1-NDV 2.97 1755 50.63 | 712-1282-2-NDV 10,000 49.00/M | 500RO7S3ROBV4T 
3.3 +0.10pF 712-1283-1-ND§ 2.97 1755 50.63 | 712-1283-2-ND§ 10,000 49.00/M | 500RO7S3R3BV4T 
3.6 +0.10pF 712-1164-1-NDV 2.97 17.55 50.63 | 712-1164-2-NDV 10,000 49.00/M_| 500RO7S3R6BV4T 
3.6 +0.25pF 712-1284-1-ND 1.56 9.24 26.64 | 712-1284-2-ND 10,000 26.00/M | 500RO7S3R6CV4T 

NPO 3.9 +0.10pF 712-1401-1-ND§ NEW! 2.97 1755 50.63 | 712-1401-2-ND§ NEW! | 10,000 49.00/M | 500RO7S3R9BV4T 

0402 | (S Dielectric) | 50 3.9 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1285-1-ND 1.56 9.24 26.64 | 712-1285-2-ND 10,000 26.00/M | 500RO7S3R9CV4T 
4.3 +0.10pF 712-1165-1-NDV 2.97 1755 50.63 | 712-1165-2-NDV 10,000 49.00/M | 500RO7S4R3BV4T 
4.3 +0.25pF 712-1286-1-ND 1.56 9.24 26.64 | 712-1286-2-ND 10,000 26.00/M_| 500RO7S4R3CV4T 
4.7 +0.10pF 712-1166-1-ND§V 2.97 1755 50.63 | 712-1166-2-ND§V 10,000 49.00/M | 500RO7S4R7BV4T 
47 +0.25pF 712-1287-1-ND 1.56 9.24 26.64 | 712-1287-2-ND 10,000 26.00/M | 500RO7S4R7CV4T 
5:1 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1288-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1288-2-ND 10,000 32.00/M | 500RO7S5R1CV4T 
5.6 +0.25pF 712-1289-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 | 712-1289-2-ND§V 10,000 32.00/M | 500RO7S5R6CV4T 
6.2 +0.25pF 712-1290-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1290-2-ND 10,000 32.00/M_| 500RO7S6R2CV4T 
6.8 +0.25pF 712-1291-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 | 712-1291-2-ND§V 10,000 32.00/M | 500RO7S6R8CV4T 
75 +0.25pF 712-1292-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1292-2-NDV 10,000 32.00/M | 500RO7S7R5CV4T 
8.2 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1293-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 | 712-1293-2-ND§V 10,000 32.00/M | 500RO7S8R2CV4T 
9.1 +0.25pF 712-1294-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1294-2-NDV 10,000 32.00/M | 500RO7S9R1CV4T 
10 42% 712-1252-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1252-2-ND 10,000 71.00/M_| 500RO7S100GV4T 
10 45% 712-1253-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 | 712-1253-2-ND§V 10,000 32.00/M | 500R07S100JV4T 
1 42% 712-1254-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1254-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S110GV4T 
1 45% 0.51 +0.1 712-1255-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1255-2-ND 10,000 32.00/M | 500R07S110JV4T 
12 42% 712-1256-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1256-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S120GV4T 
12 45% 712-1257-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1257-2-NDV 10,000 32.00/M | 500R07S120JV4T 
13 +2% 712-1258-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1258-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S130GV4T 
13 45% 712-1259-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1259-2-ND 10,000 32.00/M | 500R07S130JV4T 
15 42% 0.51 +0.1 712-1260-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1260-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S150GV4T 
15 45% 712-1261-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1261-2-NDV 10,000 32.00/M | 500R07S150JV4T 
16 +2% 712-1262-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1262-2-ND 10,000 71.00/M_| 500RO7S160GV4T 
16 45% 712-1263-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1263-2-ND 10,000 32.00/M | 500R07S160JV4T 
18 42% 712-1264-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1264-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S180GV4T 
18 45% 0.51 +0.1 712-1265-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1265-2-ND 10,000 32.00/M | 500R07S180JV4T 
20 42% 712-1272-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1272-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S200GV4T 
20 45% 712-1273-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1273-2-ND 10,000 32.00/M_| 500R07S200JV4T 
22 42% 712-1274-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1274-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S220GV4T 
22 45% 0.51 40.1 712-1275-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1275-2-NDV 10,000 32.00/M | 500R07S220JV4T 
27 +2% . ° 712-1276-1-ND 4.37 25.80 74.42 | 712-1276-2-ND 10,000 71.00/M | 500RO7S270GV4T 
27 45% 712-1277-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1277-2-NDV 10,000 32.00/M | 500R07S270JV4T 
0.2 +/-0.05pF 712-1299-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1299-2-ND 4,000 85.00/M | 251R14SOR2AV4T 
0.3 +/-0.05pF 712-1300-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1300-2-ND 4,000 85.00/M | 251R14SOR3AV4T 
0.3 +0.10pF 0.81 712-1167-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1167-2-ND*& 4,000 43.00/M | 251R14SOR3BV4T 
0.4 +/-0.05pF 712-1301-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1301-2-ND 4,000 85.00/M | 251R14SOR4AV4T 
0.5 +/-0.05pF 712-1302-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1302-2-ND 4,000 85.00/M_| 251R14SOR5AV4T 
0.5 +0.10pF 712-1168-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1168-2-ND*& 4,000 43.00/M | 251R14SOR5BV4T 
0.6 +/-0.05pF 712-1303-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1303-2-ND 4,000 85.00/M | 251R14SOR6AV4T 
0.7 +/-0.05pF 0.81 712-1304-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1304-2-ND 4,000 85.00/M | 251R14SOR7AV4T 

NPO 0.8 +0.10pF 712-1305-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1305-2-ND*& 4,000 43.00/M | 251R14SOR8BV4T 

0603 (S Dielectric) 250 0.9 +0.10pF 712-1306-1-ND 2.60 15.36 44.31 | 712-1306-2-ND 4,000 43.00/M_| 251R14SOR9BV4T 
1.0 +0.10pF 712-1323-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1323-2-ND*& 4,000 43.00/M | 251R14S1ROBV4T 
a | +0.10pF 712-1324-1-ND 2.60 15.36 44.31 | 712-1324-2-ND 4,000 43.00/M | 251R14S1R1BV4T 
ee +0.10pF 0.81 712-1325-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1325-2-ND*& 4,000 43.00/M | 251R14S1R2BV4T 
1.3 +0.10pF 712-1326-1-ND 2.60 15.36 44.31 | 712-1326-2-ND 4,000 43.00/M | 251R14S1R3BV4T 
1.5 +0.10pF 712-1327-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1327-2-ND*& 4,000 43.00/M_| 251R14S1R5BV4T 
1.8 +0.10pF 712-1328-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 | 712-1328-2-ND*& 4,000 43.00/M | 251R14S1R8BV4T 
2.0 +0.10pF 0.81 712-1335-1-ND 2.60 15.36 44.31 | 712-1335-2-ND 4,000 43.00/M | 251R14S2ROBV4T 
2.2 +0.10pF 7 712-1336-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 | 712-1336-2-ND* 4,000 58.00/M | 251R14S2R2BV4T 
2.4 +0.10pF 712-1337-1-ND 3.56 21.06 60.75 | 712-1337-2-ND 4,000 58.00/M | 251R14S2R4BV4T 

(Continued) 
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Digi@Ree! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 545 


JOHANSON ~ 


Multi-Layer High-Q Capacitors (cont) Digi@Reel° 


TECHNOLOGY 
Size WV | Capacitance | Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.7 +0.10pF 712-1338-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 | 712-1338-2-ND* 4,000 58.00/M |) 251R14S2R7BV4T 
3.0 +0.10pF 712-1347-1-ND 3.56 21.06 60.75 | 712-1347-2-ND 4,000 58.00/M | 251R14S3ROBV4T 
3.3 +0.10pF 0.81 712-1348-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 | 712-1348-2-ND* 4,000 58.00/M | 251R14S3R3BV4T 
3.6 +0.10pF 712-1170-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 | 712-1170-2-ND* 4,000 58.00/M |) 251R14S3R6BV4T 
3.6 +0.25pF 712-1349-1-ND 2.38 14.04 40.50 _| 712-1349-2-ND 4,000 39.00/M_| 251R14S3R6CV4T 
3.9 +0.10pF 712-1171-1-ND& 3.56 21.06 60.75 | 712-1171-2-ND*& 4,000 58.00/M | 251R14S3R9BV4T 
3.9 +0.25pF 712-1350-1-ND 2.38 14.04 40.50 | 712-1350-2-ND 4,000 39.00/M | 251R14S3R9CV4T 
4.3 +0.25pF 0.81 712-1355-1-ND 2.38 14.04 40.50 | 712-1355-2-ND 4,000 39.00/M | 251R14S4R3CV4T 
47 +0.10pF 712-1172-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 | 712-1172-2-ND* 4,000 58.00/M | 251R14S4R7BV4T 
4.7 +0.25pF 712-1356-1-ND 2.38 14.04 40.50 | 712-1356-2-ND 4,000 39.00/M_ | 251R14S4R7CV4T 
5.1 +0.25pF 712-1359-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 712-1359-2-ND 4,000 53.00/M | 251R14S5R1CV4T 
5.6 +0.25pF 712-1360-1-ND*& 3.27 19.31 55.69 | 712-1360-2-ND* 4,000 53.00/M | 251R14S5R6CV4T 
6.2 +0.25pF 0.81 712-1363-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 712-1363-2-ND 4,000 53.00/M | 251R14S6R2CV4T 
6.8 +0.25pF 712-1364-1-ND*& 3.27 19.31 55.69 | 712-1364-2-ND* 4,000 53.00/M | 251R14S6R8CV4T 
7.5 +0.25pF 712-1365-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 712-1365-2-ND 4,000 53.00/M_| 251R14S7R5CV4T 
8.2 +0.25pF 712-1368-1-ND*& 3.27 19.31 55.69 | 712-1368-2-ND* 4,000 53.00/M | 251R14S8R2CV4T 
9.1 +0.25pF 712-1369-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 712-1369-2-ND 4,000 53.00/M | 251R14S9R1CV4T 
10 +2% 0.81 712-1307-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1307-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S100GV4T 
10 +5% 712-1308-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 | 712-1308-2-ND* 4,000 63.00/M | 251R14S100JV4T 
1 42% 712-1311-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1311-2-ND 4,000 114.00/M_| 251R14S110GV4T 
1 45% 712-1312-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 712-1312-2-ND 4,000 63.00/M | 251R14S110JV4T 
12 42% 712-1313-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1313-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S120GV4T 
12 45% 0.81 712-1314-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 | 712-1314-2-ND*& 4,000 63.00/M | 251R14S120JV4T 
13 42% 712-1315-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1315-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S130GV4T 
13 +5% 712-1316-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 712-1316-2-ND 4,000 63.00/M_| 251R14S130JV4T 
15 +2% 712-1317-1-ND 6.95 41.08 118.50 | 712-1317-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S150GV4T 
15 +5% 712-1318-1-ND& 3.86 22.82 65.81 | 712-1318-2-ND* 4,000 63.00/M | 251R14S150JV4T 
16 42% 0.81 712-1319-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1319-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S160GV4T 
0603 NPO 250 16 +5% 712-1320-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 712-1320-2-ND 4,000 63.00/M | 251R14S160JV4T 
(S Dielectric) 18 +2% 712-1321-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1321-2-ND 4,000 114.00/M_| 251R14S180GV4T 
18 45% 712-1322-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 | 712-1322-2-ND* 4,000 63.00/M | 251R14S180JV4T 
20 42% 712-1329-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1329-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S200GV4T 
20 45% 0.81 712-1330-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 | 712-1330-2-ND* 4,000 63.00/M | 251R14S200JV4T 
22 42% 712-1331-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1331-2-ND 4,000 114.00/M | 251R14S220GV4T 
22 +5% 712-1332-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 712-1332-2-ND 4,000 63.00/M_| 251R14S220JV4T 
24 45% 712-1169-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 | 712-1169-2-ND*& 4,000 76.00/M | 251R14S240JV4T 
27 +2% 712-1333-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1333-2-ND 4,000 137.00/M | 251R14S270GV4T 
27 +5% 0.81 712-1334-1-ND& 4.65 27.50 79.31 | 712-1334-2-ND*& 4,000 76.00/M | 251R14S270JV4T 
30 42% 712-1339-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1339-2-ND 4,000 137.00/M | 251R14S300GV4T 
30 +5% 712-1340-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 712-1340-2-ND 4,000 76.00/M_| 251R14S300JV4T 
33 +2% 712-1341-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1341-2-ND 4,000 137.00/M | 251R14S330GV4T 
33 +5% 712-1342-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 | 712-1342-2-ND* 4,000 76.00/M | 251R14S330JV4T 
36 42% 0.81 712-1343-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1343-2-ND 4,000 137.00/M | 251R14S360GV4T 
36 45% 712-1344-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 712-1344-2-ND 4,000 76.00/M | 251R14S360JV4T 
39 42% 712-1345-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1345-2-ND 4,000 137.00/M_ | 251R14S390GV4T 
39 45% 712-1346-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 | 712-1346-2-ND*& 4,000 76.00/M | 251R14S390JV4T 
43 42% 712-1351-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1351-2-ND 4,000 137.00/M | 251R14S430GV4T 
43 45% 0.81 712-1352-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 712-1352-2-ND 4,000 76.00/M | 251R14S430JV4T 
47 42% 712-1353-1-ND 8.38 49.49 142.76 | 712-1353-2-ND 4,000 137.00/M | 251R14S470GV4T 
47 +5% 712-1354-1-ND& 4.65 27.50 79.31 | 712-1354-2-ND*& 4,000 76.00/M_| 251R14S470JV4T 
56 +2% 712-1357-1-ND 10.01 59.15 170.63 | 712-1357-2-ND 4,000 164.00/M | 251R14S560GV4T 
56 +5% 712-1358-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 712-1358-2-ND 4,000 90.00/M | 251R14S560JV4T 
68 42% 0.81 712-1361-1-ND 10.01 59.15 170.63 | 712-1361-2-ND 4,000 164.00/M | 251R14S680GV4T 
68 +5% 712-1362-1-ND& 5.50 32.50 93.75 | 712-1362-2-ND* 4,000 90.00/M | 251R14S680JV4T 
82 +2% 712-1366-1-ND 10.01 59.15 170.63 | 712-1366-2-ND 4,000 164.00/M_| 251R14S820GV4T 
82 45% 712-1367-1-ND*& 5.50 32.50 93.75 | 712-1367-2-ND*& 4,000 90.00/M | 251R14S820JV4T 
100 42% 0.81 712-1309-1-ND 10.01 59.15 170.63 | 712-1309-2-ND 4,000 164.00/M | 251R14S101GV4T 
100 45% 712-1310-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 712-1310-2-ND 4,000 90.00/M_| 251R14S101JV4T 
47 +0.10pF 712-1371-1-NDO 5.83 34.45 99.38 | 712-1371-2-NDO 4,000 95.00/M | 251R15S4R7BV4E 
5.6 +0.25pF 712-1372-1-NDO 3.30 19.50 56.25 | 712-1372-2-NDO 4,000 54.00/M | 251R15S5R6CV4E 
6.8 +0.25pF 1.02 +0.15 | 712-1373-1-NDO 4.07 24.05 69.38 | 712-1373-2-NDO 4,000 67.00/M | 251R15S6R8CV4E 
75 +0.25pF 712-1374-1-NDO 4.07 24.05 69.38 | 712-1374-2-NDO 4,000 67.00/M | 251R15S7R5CV4E 
8.2 +0.25pF 712-1375-1-NDO 4.07 24.05 69.38 | 712-1375-2-NDO 4,000 6700/M | 251R15S8R2CV4E 
9.1 +0.25pF 712-1376-1-NDO 4.07 24.05 69.38 | 712-1376-2-NDO 4,000 6700/M | 251R15S9R1CV4E 
10 +5% 712-1377-1-NDO 4.29 25.35 73.13 | 712-1377-2-NDO 4,000 70.00/M | 251R15S100JV4E 
12 45% 1.02 +0.15 | 712-1378-1-NDO 4.29 25.35 73.13 | 712-1378-2-NDO 4,000 70.00/M | 251R15S120JV4E 
15 45% 712-1379-1-NDO 4.29 25.35 73.13 | 712-1379-2-NDO 4,000 70.00/M | 251R15S150JV4E 
18 45% 712-1380-1-NDO 4.29 25.35 73.13 | 712-1380-2-NDO 4,000 70.00/M_ | 251R15S180JV4E 
20 45% 712-1381-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1381-2-NDO 4,000 76.00/M | 251R15S200JV4E 
22 +5% 712-1382-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1382-2-ND0 4,000 76.00/M | 251R15S220JV4E 
24 45% 1.02 +0.15 | 712-1383-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1383-2-ND0 4,000 76.00/M | 251R15S240JV4E 
0805 NPO 250 27 45% 712-1384-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1384-2-NDO 4,000 76.00/M | 251R15S270JV4E 
(S Dielectric) 30 +5% 712-1385-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1385-2-ND0 4,000 76.00/M_ | 251R15S300JV4E 
33 +5% 712-1386-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1386-2-NDO 4,000 76.00/M | 251R15S330JV4E 
36 +5% 712-1387-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1387-2-NDO 4,000 76.00/M | 251R15S360JV4E 
39 +5% 1.02 +0.15 | 712-1388-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1388-2-ND0 4,000 76.00/M | 251R15S390JV4E 
43 +5% 712-1389-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1389-2-ND0 4,000 76.00/M | 251R15S430JV4E 
47 +5% 712-1390-1-NDO 4.62 27.30 78.75 | 712-1390-2-ND0 4,000 76.00/M_| 251R15S470JV4E 
56 45% 712-1391-1-NDO 5.17 30.55 88.13 | 712-1391-2-NDO 4,000 85.00/M | 251R15S560JV4E 
68 45% 712-1392-1-NDO 5.17 30.55 88.13 | 712-1392-2-ND0 4,000 85.00/M | 251R15S680JV4E 
82 45% 1.02 +0.15 | 712-1393-1-NDO 5.17 30.55 88.13 | 712-1393-2-ND0 4,000 85.00/M | 251R15S820JV4E 
100 45% 712-1394-1-NDO 5.17 30.55 88.13 | 712-1394-2-NDO 4,000 85.00/M | 251R15S101JV4E 
120 +5% 712-1395-1-NDO 6.16 36.40 105.00 | 712-1395-2-NDO 4,000 101.00/M_| 251R15S121JV4E 
150 45% 712-1396-1-NDO 6.16 36.40 105.00 | 712-1396-2-NDO 4,000 101.00/M | 251R15S151JV4E 
180 +5% 1.02 +0.15 | 712-1397-1-NDO 6.60 39.00 112.50 | 712-1397-2-NDO 4,000 108.00/M | 251R15S181JV4E 
220 +5% 712-1398-1-NDO 6.60 39.00 112.50 | 712-1398-2-NDO 4,000 108.00/M | 251R15S221JV4E 


Designer Kits 


712-1158-ND High-Q Capacitors 0402 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces)... 
712-1159-ND High-Q Capacitors 0603 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces) 
712-1370-ND High-Q Capacitors 0805 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces)... 
712-1465-ND NEW! High-Q Capacitors 0201 S Series Designer Kits 
712-1400-ND NEW! WiMAX 0402 Series Designer Kit 
712-1451-ND NEW! 0603 Hi Frequency Inductor Designer Ki 
712-1452-ND NEW! 0402 Hi Frequency Inductor Design Kit. 


Pempotd 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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"First to Mar 


RF Spectrum Analyzers, Cable Coiler 


Solutions 


RF Spectrum Analyzers 


Analyzer Filter Bandwidth Typical Included Antenna Digi-Key Price Kaltman Creations 
Bandwidth (MHz ~ GHz) | Min. ~ Max. (kHz ~ MHz) Accuracy (dB) | Bandwidth (MHz ~ GHz) Part No. Each Part No. 
10~4 400 ~ 4 774-1000-ND 1475.00 SPECTRAN HF4040 
10~6 400 ~ 50 43 400 ~6 774-1001-ND 1770.00 SPECTRAN HF4060 
1~6 400 ~6 774-1002-ND 3099.99 SPECTRAN HF6060 
1~7 400 ~8 774-1003-ND 3895.01 SPECTRAN HF6080 


Cc bl Cc il The Cable Coiler allows rapid, twist free winding of any type of cable 100 feet plus. Operated off of six “D” batteries, this compact unit can wind cable in just a few seconds, extending the life of 
a e Ol er the cable and eliminating manual coiling. The Cable Slap Ties provide a simple and fast way to bundle the wire or cable. 


Digi-Key Price Kaltman Creations 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Coiler, includes 10 Cable Slap Ties 774-1004-ND 159.95 KCC50-5 
Cable Slap Ties, Red/Green/Yellow, 7 each (package of 21 pieces). a 774-1005-ND 24.95 CST21-RGY 
Cable Slap Ties, Blue (package of 21 pieces)............. 0.000 cece cence cee c eee ee eee ee esse eee eeeeeeaeeeeneee 774-1006-ND 24.95 CST21-B 


La I rd Wireless Products Proprietary RF Module 802.11B/G WLAN Module 


TECHNOLOGIES® 


With the addition of the Aerocomm (Proprietary RF) and EZURiO (Bluetooth and WLAN) products, Laird offers a wide 
variety of wireless systems solutions based on standard and proprietary solutions, either module or stand-alone format. 
The Proprietary RF Modules provide a simple serial interface, multiple antenna options and ranges up 20 Miles (Line 
of Sight, 1W output radios). 

The Stand-Alone Radio Modems provide an embedded module with the included antenna and enclosure with a serial 
interface (RS-232, DB9 connection). 

The WLAN Modules provide a serial to 802.11B/G connection, with an AT interface and configureable I/O and ADC. 

The Bluetooth Modules provide a serial to Bluetooth 2.0 connection, with an AT interface and multiple power output and 
serial connection options. AC4490-200M WISMCO1BI 
Development Kits for the proprietary RF modules include: 2 RF Test boards with power supplies, Cables, Configuration 
Software and documentation. 


Power Output Antenna Serial Baud Rate Serial Standard/ Digi-Key Price Each Laird Technologies 
Frequency Max. (mW) Type Max. (kbps) Interface Modulation | Part No. 1 50 100 Part No. 
Proprietary RF Modules 
AC4490-200M-ND$ 62.50 58.50 54.50 | AC4490-200M 
Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4490LR-200M-NDt+ 68.50 64.00 59.51 | AC4490LR-200M 
200 AC4490-200M-485-ND§ 63.50 59.50 55.51 | AC4490-200M-485 
AC4490-200A-ND$ 63.85 59.85 55.85 | AC4490-200A 
900 Integral 115.2 3V or SV TTL FHSS 
AC4490-200A-485-ND§ 64.85 60.86 56.86 | AC4490-200A-485 
AC4490-1000M-ND¥ 77.50 73.01 68.51 | AC4490-1000M 
1000 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4490LR-1000M-NDt¥ 84.50 79.51 74.50 | AC4490LR-1000M 
AC4490-1000M-485-ND§ 78.50 74.01 69.50 | AC4490-1000M-485 
AC4790-200M-ND$ 62.50 58.50 54.50 | AC4790-200M 
Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4790LR-200M-NDt# 68.50 64.00 59.51 | AC4790LR-200M 
200 AC4790-200M-485-ND§ 63.50 59.50 55.51 | AC4790-200M-485 
AC4790-200A-ND¥ 63.85 59.85 55.85 | AC4790-200A 
900 Integral 115.2 3V or SV TTL FHSS 
AC4790-200A-485-ND§ 64.85 60.86 56.86 | AC4790-200A-485 
AC4790-1000M-ND¥ 7750 73.01 68.51 | AC4790-1000M 
1000 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4790LR-1000M-NDtt 84.50 79.50 74.50 | AC4790LR-1000M 
AC4790-1000M-485-ND§ 78.50 74.01 69.50 | AC4790-1000M-485 
AC4486-5M-ND¥$ 58.45 55.23 52.00 | AC4486-5M 
Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FSK 
868 5 AC4486-5M-485-ND§ 59.45 56.23 53.01 | AC4486-5M-485 
AC4486-5A-ND$ 60.35 57.18 54.01 | AC4486-5A 
Integral Be SVOrSVEITE Fst AC4486-5A-485-ND§ 61.35 58.04 54.71 | AC4486-5A-485 
AC4868-250M-ND$ 78.65 76.20 73.75 | AC4868-250M 
868 250 Connector, MMCX 57.6 3V TTL FSK 
AC4868-250M-485-ND§ 79.65 7720 74.76 | AC4868-250M-485 
10 Connector, MMCX 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-10-ND¥ 85.00 82.50 80.00 | AC4424-10 
2400 Integral 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-10A-ND$ 87.00 85.01 83.00 | AC4424-10A 
100 Connector, MMCX 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-100-ND¥ 90.00 87.51 85.00 | AC4424-100 
200 Connector, MMCX 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-200-ND¥ 91.00 88.50 86.00 | AC4424-200 
Stand-Alone Radio Modules 
RS232, DB9 Male CL4424-100-232-ND® 184.00 179.01 174.01 | CL4424-100-232 
. RS232, DB9 Male CL4424-100-232-SP-ND® 368.00 358.01 348.01 | CL4424-100-232-SP 
ay ue ripele ne SMa a RS485, DB9 Male FHSS | ciaaz4-100-485-ND@ 184.00 179.01 174.01 | CL4424-100-485 
RS485, DB9 Male CL4424-100-485-SP-ND® 368.00 358.01 348.01 | CL4424-100-485-SP 
900 200 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS CL4490-200-05-ND 110.00 = — | CL4490-200-05 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-232-ND 110.00 = — | CL4490-1000-232 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-232-SP-ND 225.00 = — | CL4490-1000-232-SP 
RS485, DB9 Male CL4490-1000-485-ND 110.00 = — | CL4490-1000-485 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 FHSS 
RS485, DB9 Male CL4490-1000-485-SP-ND 225.00 = — | CL4490-1000-485-SP 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-PRO-ND 149.00 _ — | CL4490-1000-PRO 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-PRO-SP-ND 300.00 = — | CL4490-1000-PRO-SP. 
900 200 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS CL4790-200-05-ND 110.00 = — | CL4790-200-05 
RS232, DB9 Male CL4790-1000-232-ND 110.00 = — | CL4790-1000-232 
900 4000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Male FHSS CL4790-1000-232-SP-ND 225.00 = — | CL4790-1000-232-SP 
RS485, DB9 Male CL4790-1000-485-ND 110.00 _ — | CL4790-1000-485 
RS485, DB9 Male CL4790-1000-485-SP-ND 225.00 = — | CL4790-1000-485-SP. 
@ RoHS Compliant t Increased Sensitivity for Longer Range + RS232 Serial Interface § RS485 Serial Interface (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Laird Wireless Products (cont) 


TECHNOLOGIES* 


Power Output Antenna Serial Baud Rate Serial Standard/ Digi-Key Price Each Laird Technologies 
Frequency Max. (mW) Type Max. (kbps) Interface Modulation | Part No. 1 50 100 Part No. 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS Cd Coc coe 382,00 ~ =| GNA BO 1000282 St 
CN4490-1000-PRO-SP-ND 421.00 — — | CN4490-1000-PRO-SP 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS Le eaelueea salah ~ = | eNaese 1000 
CN4490-1000-SP-ND 499.00 = — | CN4490-1000-SP 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS Se Tee O00 ND 887.00 a = ONO 1000 282SF- 
CN4790-1000-ND 249.00 = — | CN4790-1000 
@ RoHS Compliant t Increased Sensitivity for Longer Range + RS232 Serial Interface § RS485 Serial Interface 
Power Output Antenna Serial Baud Rate Serial Standard/ Digi-Key Price Laird Technologies 
Frequency Max. (dBm) Type Max. (kbps) Interface Modulation Part No. Each Part No. 
EZURiO Bluetooth and WLAN Modules 
WISMCO1BI-ND 110.10 WISMCO1BI 
2400 +15 Ceramic 921.6 UART 802.11B/G WISMCO3BI-ND 110.10 WISMCO3BI 
WISMCO4BI-ND 110.10 WISMCO4BI 
2400 46 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 TRBLU23-00200-ND 42.31 TRBLU23-00200 
Connector, u.FL TRBLU23-00300-ND. 42.31 TRBLU23-00300 
+6 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 BISMSO2BI-ND 32.86 BISMSO2BI 
+6 = 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 BISMSO02BI-NA-ND 32.86 BISMSO2BI-NA 
2400 +6 Integrated Ceramic 250 RS-232, DB9 Female Bluetooth 1.1 BHCRS02BI-ND 143.23 BHCRS02BI 
+6 Integrated Ceramic 3000 USB Dongle Bluetooth 2.0 BRBLUO3-010A0-ND 45.22 BRBLUO3-010A0 
+164 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 BTM402-ND 45.92 BTM402 
4 At Antenna Connector 
Digi-Key Price Laird Technologies 
Description Part No. Each Part No. 
Proprietary RF Module Developer Kits 
AC4490-200M Developer's Kit......6:0..sccrcsseresteteasareetansanenacteneanereanedeanerecneiascetesdeassceresnaaaeceren names SDK-AC4490-200M-ND 199.00 SDK-AC4490-200M 
AC4490LR-200M Developer's Kit. SDK-AC4490LR-200M-ND 225.00 SDK-AC4490LR-200M 
AC4490-200A Developer's Kit . .. | SDK-AC4490-200A-ND 199.00 SDK-AC4490-200A 
AC4490-1000M Developer's Kit... 06s. ccsectaiecncaeeiindeensaeddaieennned isd gtnadsebadescnageeadsecnagee nds sensgeenieesinese SDK-AC4490-1000M-ND 199.00 SDK-AC4490-1000M 
AC4490LR-1000M Developer's Kit ........:.c.ccccccsecsesecnetecnesecuedeavcaeaceueeneseescrecseresscuseseeeescusascuseserea SDK-AC4490LR-1000M-ND 225.00 SDK-AC4490LR-1000M 
AC4790-200M Developer's Kit. SDK-AC4790-200M-ND 199.00 SDK-AC4790-200M 
AC4790LR-200M Developer's KI .. | SDK-AC4790LR-200M-ND 225.00 SDK-AC4790LR-200M 
AC4790-200A Developer's Kits i. cicsedeniedienednodeansadenedeanegeenadeancaranendsneuvadadbadeaeasangadanbadnngedaaya sande SDK-AC4790-200A-ND 199.00 SDK-AC4790-200A 
AC4790-1000M Developer's: Kit ..ccissseicsces inte sic deedsdeenaauedniesnoussdad otinadslecaifoe saudades dnaweeadoa sang saaie’s sintele SDK-AC4790-1000M-ND 199.00 SDK-AC4790-1000M 
AC4790LR-1000M Developer's Kit . SDK-AC4790LR-1000M-ND 225.00 SDK-AC4790LR-1000M 
AC4486-5M Developer's Kit . SDK-AC4486-5M-ND 199.00 SDK-AC4486-5M 
AC4486-5A Developer's Kit .. | SDK-AC4486-5A-ND 199.00 SDK-AC4486-5A 
AC4868-250M Developer's Kit... ccs edcniedienednndeansadenedeaneneenadioanaas amar daneapasad Gadel s¥sangadansssinngedaayadande SDK-AC4868-250M-ND 199.00 SDK-AC4868-250M 
AC4424-10 Developer's Kit .. SDK-AC4424-10-ND 199.00 SDK-AC4424-10 
AC4424-10A Developer's Kit SDK-AC4424-10A-ND 199.00 SDK-AC4424-10A 
AC4424-100 Developer's Kit. .. | SDK-AC4424-100-ND 199.00 SDK-AC4424-100 
AC4424-200 Developer's Kite. .c.c0s ieee encase tines nadeeiindeemacecaieinadse iad s@naaseikad seemailee ad ee sinugd Sale cina ge daisy saiey'e SDK-AC4424-200-ND 199.00 SDK-AC4424-200 
Bluetooth and WLAN Module Developer Kits 
Development Kit for Bluetooth Module BISM II and USB II BISDKO2BI-02-ND 180.88 BISDKO2BI-02 
Development Kit for Bluetooth Module BISM II, WISM TCP/IP and USB II .. | BISDKO2BI-03-ND 320.67 BISDKO2BI-03 
Development Kit for WLAN Module WISM TCPIIP ........... 0.50.0 0e cee ee cece eect e eee eee eee eee ee bees t eee eee eee eeee WISDKO1BI-02-ND 296.00 WISDKO1BI-02 
Accessories 
Samtec 20-pin mating Connector for AC44xx 0700-00012-ND 4.00 0700-00012 
Power Supply, 7.5VDC, 1.5A, Switching Regulator, 100 ~ 240VAC Input. .. | 0650-00005-ND 20.00 0650-00005 
Antenna, 915MHz, Whip, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug..................0..c cece eens ee ee ee eects tees ee eeee 0600-00019-ND 14.00 0600-00019 
Antenna, 915MHz, Whip, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, Right Angle, RPSMA Plug ................0.0.0cseesee cece eee tees eee eens 0600-00024-ND 14.00 0600-00024 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, MMCX Plug. 0600-00025-ND 14.00 0600-00025 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, RPSMA 0600-00027-ND 14.00 0600-00027 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 6”, 2.5dBi, Right Angle, RPSMA .. | 0600-00028-ND 14.00 0600-00028 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 6”, 2.5dBi, RPSMA .............. 0.00 ccc cece eee eee eee e eee ee eee eeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee 0600-00029-ND 14.00 0600-00029 
Antenna, 915MHz, 1/4 Wave, 3.5”, 1dBi, RPSMA... 0600-00030-ND 14.00 0600-00030 
Cable 5”, RPSMA Bulkhead ~ Right Angle MMCX... 1300-00023-ND 13.00 1300-00023 
Antenna, 868MHz, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug. 0600-00020-ND 16.00 0600-00020 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug 0600-00002-ND 13.00 0600-00002 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, MMCX Plug ............. 2.2 .cece cece cece eect eee ee eee ee esses estes eeteeeeneeeereees 0600-00008-ND 13.00 0600-00008 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, Right Angle, RPSMA . 0600-00010-ND 14.00 0600-00010 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, MMCX Plug .. | 0600-00011-ND 14.00 0600-00011 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, Right Angle, MMCX Plug................60cececsececeec scene cesses tee eeteeeereees 0600-00012-ND 14.00 0600-00012 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, Right Angle, RPSMA ............. 2.60. 0ceccec esc ec ect ee eee ee ects ee teeeeteeeeseees 0600-00014-ND 13.00 0600-00014 
Antenna, 2.45GHz, Microstrip. 2150-00006-ND 9.00 2150-00006 
CL4424-100-232 Board Only, No Enclosure 2200-00076-ND 140.00 2200-00076 
CL4490-100-232 Board Only, No Enclosure 2200-00122-ND 100.00 2200-00122 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, Right Angle, u.FL Plug............... 0. ccc cece cece eect eens ee eeeeeseeeeteeeeseeee 0600-00039-ND 10.65 0600-00039 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, Right Angle, u.FL Plug 0600-00040-ND 10.65 0600-00040 
Surface Mount Adapter for Bluetooth BISM Modules ACC-004L-ND 66.00 ACC-004 
Audio Board with Winbond CODEC .. | ACC-005L-ND 204.57 ACC-005 
Audio Board with OKI Multi Channel CODEC ACC-007L-ND 234.82 ACC-007 
White Nylon Fixing, 3.6mm (package of 1,000) CWAA-00005-01-ND. 170.77 CWAA-00005-01 
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Downconverting Mixers Frequency | Detect [Dynamic 
(MHz) (dB) Range |Supply Digi-Key Price Each 
Frequency Conv. Min. Max. |Min. Max.| (dBm) | (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
(MHz) Noise Gain Digi-Key Price Each 
Min. Max. |Frequency (dB)| (dB) | Package | Part No. 1 25 100 800 2,700 |-75 5 75 14.7 | 8-MSOP | LT5504EMS8#PBF-ND@ 12.50 893 7.35 
50 3,000/-63 2 60 7 SC70-6 | LT5534ESC6#TRMPBFCT-NDt® 10.30 9.20 8.28 
0.1 = 3,000 14 1 16-QFN | LT5512EUF#PBF-ND® 738 5.27 4.34 
40 3.000 125 -o5 | 16-aFN | LTS521EUF#PBF-ND® 990 7.07 5.82 50 3,000|-63 2 | 60 | 7 | SC70-6 | LTSS34ESCé#TRMPBFTR-NDA 2674.99/500 
400 2,700 439 04 46-0FN | LT5522EUF-ND 1040 743 642 40 2,700|-52 13 60 26.5 | 10-DFN | LT5570IDD#PBF-ND® 11.50 817 6.79 
400 2,700 13.9 -0.1 16-QFN | LT5522EUF#PBF-ND® 10.40 7.43 6.12 @ ROHS Compliant +t CutTape <A Tape and Reel 
800 2,500 15 “17 16-QFN | LT5525EUF-ND 760 543 4.47 
7 ® 
800 2,500 15.1 1.9 16-QFN | LT5525EUF#PBF-ND® 7.60 543 4.47 RF Schottky Peak Detectors Reel 
0.1 = 2,000 11 0.6 16-QFN | LT5526EUF#PBF-ND® 680 4.86 4.00 Frequency Detect /Dynamic) | Cut Tape 
(MHz) (dB) Range |Supply Digi-Key Price Each 
400 3,700 12.5 2.3 16-QFN | LT5527EUF#PBF-ND@ 11.60 827 6.81 Min. Max. |Min. Max.| (dB) | (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
400 3,800 10.6 3.3 16-QFN | LT5557EUF#PBF-ND® 11.90 848 7.02 
300 3,000 | -28 18 46 0.5 |TSOT-23-5 | LTC5505-1ES5#TRMPBFCT-ND® 2.88 2.58 2.32 
@ RoHS Compliant 
300 3,000 | -28 18 46 0.5 |TSOT-23-5 | LTC5505-1ES5#TRMPBFTR-NDA® 643.75/500 
. . 300 3,500 | -32 12 44 0.5 |TSOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMCT-ND 2.88 2.58 2.32 
Upconverting Mixers 
300 3,500 | -32 12 44 0.5 |TSOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMPBFCT-ND® 2.88 2.58 2.32 
Frequency LO LO y a fe ef 
(MHz) Drive leaue Dinekey Price Each 300 3,500 | -32 12 44 0.5 |SOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMPBFTR-NDA® 643.75/500 
Min. Max. (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
0.1 1,000} -32 14 46 0.55 |TSOT-23-6 | LTC5507ES6#TRMPBFCT-ND® 3.58 3.20 2.88 
10 3,000 10 36 16-TSSOP | LT5511EFE-ND 7.38 5.27 4.34 
0.1 1,000} -32 14 46 0.55 |TSOT-23-6 | LTC5507ES6#TRMPBFTR-NDA® 910.00/500 
10 3,000 10 36 16-TSSOP | LT5511EFE#PBF-ND® 7.38 5.27 4.34 
300 7,000} -32 12 44 0.55 | SC70-6 |LTC5508ESC6#TRMPBFCT-ND® 3.44 3.08 2.77 
1,500 3,800 -1 39 24-QFN | LT5579IUH#PBF-ND® 11.70 9.24 7.86 
300 7,000} -32 12 44 0.55 | SC70-6 |/LTC5508ESC6#TRMPBFTR-NDA® 875.00/500 
@ RoHS Compliant 
300 12,000) -32 10 42 0.5 |TSOT-23-6 | LTC5532ES6#TRMPBFCT-ND® 3.61 3.23 2.90 
Up/Down Converting Mixer oS 300 12,000]-32 10) 42 | 0.5 |TSOT-23-6|LTC5532ES64TRMPBFTR-NDA® 920.00/500 
300 11,000) -32 12 44 0.45 | 12-DFN /LTC5533EDE#PBF-ND® 640 4.55 3.75 
Frequency Noise Conversion 
(MHz) Frequency Gain Digi-Key Price Each RoHS Compliant A Tape and Reel 
Min. Max. (dB) (dB) Package] Part No. i 25 100 
0.01 4,000 9.3/10.1 2.4/2.6 8-DFN | LT5560EDD#PBF-ND 3.13 2.22 1.87 Low Power Transceivers 
Frequency i] 
‘oHS (MHz) Supply Supply Digi-Key Price Each 
1Q Demodulators [Sms] Min. Max. (mA) Voltage Package | PartNo. 1 25 100 
Frequency Noise LO 1,800 2,700 23 1.8~5.25 | 24-SSOP | LT5500EGN-ND 6.38 4.55 3.75 
(MHz) IIP3_ | Figure | Leakage Digi-Key Price Each 
Min. Max. |(dBm)| (dB) (dB) | Package | Part No. 1 25 100 70 400 25 1.8~5.25 | 24-SSOP | LT5502EGN-ND 10.25 6.81 5.36 
1500 2,500 | 20 | 168 | -41 | 16-QFN |LT5515EUF4PBF-ND 13.50 9.64 7.94 70 400 25 | 1.8~5.25 | 24-850P eee aN Bane. 10.25 6815.36 
800 1,500 | 21.5 | 12.8 +65 16-QFN | LT5516EUF#PBF-ND 14.75 10.54 8.68 40 500 26.5 1.8~5.25 | 16-QFN LTSS06EUF-ND 6.63 4.73 3.90 
40 900 21 12.4 -59 16-QFN | LT5517EUF#PBF-ND 14.75 10.54 8.68 40 500 26.5 1.8~5.25 | 16-QFN LT5506EUF#PBF-ND® 6.63 4.73 3.90 
40 500 -1 78 _ 16-QFN | LT5546EUF#PBF-ND 663 4.73 3.90 
00 2,700 | 28 | 128 | -60.8 | 16-QFN |LT5575EUF#PBF-ND 1550 11.04 9.15 RoHS Compliant 
Power Amplifier Controllers 
IQ Modulator 
Frequency |Control Loop | Supply 
: (MHz) Dynamic | Range Digi-Key Price Each 
Frequency Noise LO Min. Max. | — (kHz) (dB) |Voltage) Package | PartNo. 1 25 100 
(MHz) OIP3 | Figure | Leakage Digi-Key Price Each 
Min. Max. | (dB) | (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 850 2,000 250 40 |2.7~6] 8-MSOP | LTC1758-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
600 1,100 | 229] -1594 | -43 16-QFN | LT5568EUF#PBF-ND 10.70 760 6.31 850 2,000 250 40 | 2.7~6) 10-MSOP | LTC1758-2EMS-ND 3.50 233 1.75 
600 1,100 | 22.9 | -159.4 -43, 16-QFN | LT5568-2EUF#PBF-ND 10.70 7.60 6.31 850 2,000 370 40 |27~6 | 8-MSOP | LTC1957-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
1,500 2,500 | 21.6 | -158.6 -39.4 16-QFN | LT5572EUF#PBF-ND 9.90 7.05 5.84 850 2,000 370 40 | 2.7~6| 10-MSOP | LTC1957-2EMS-ND 3.50 2.33 1.75 
620 1,100 | 21.7] -159 42 16-QFN | LT5571EUF#PBF-ND 9.90 7.05 5.84 300 2,000 450 45 |2.7~6] 8-MSOP | LTC4400-2EMS8-ND 3.25 2.32 1.91 
300 2,700 250 45 | 2.7~6]| TSOT-23-6 | LTC4401-1ES6-ND 2.83 1.88 1.42 
RF Log Detectors DigiReel® | | 300 2000) 250 45 |27~6) 8-MSOP | LTC4401-2EMS8-ND 3.25 232 1.91 
Frequency Detect |Dynamic 
(MHz) (dBm) Range |Supply Digi-Key Price Each gs . 
Min. Max. |Min. Max.| (dB) | (mA) | Package | Part No. 1 25 © 100 Amplifier / ADC Driver 
10 1,000]-76 14 83 13.5 | 8-DFN | LT5537EDDB#TRMPBFCT-NDt® 6.94 6.20 5.58 Bandwidth o1P3 Noise Figure Digi-Key Price Each 
10 1,000|-76 14] 83 | 13.5 | 8-DFN | LT5537EDDB¢TRMPBFTR-NDA@ 1785.00/500 (MHz) (dBm) (dB) Package | PartNo. 1 25 (100 
800 2,700 |-80 2 80 14.7 |8-MSOP | LT5504EMS8-ND 12.50 893 7.35 10 ~ 850 47 7.3 20-TSSOP | LT5514EFE#PBF-ND 10.38 7.41 6.10 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dim. A Digi-Key Price Each Linx 

Fig.| Description (mm) Part No. il 25 100 200 Part No. 

1 RP-SMA PCB Mount = CONREVSMA001-ND 2.92 2.68 2.29 2.09 CONREVSMA0O 
SMA Female PCB Mount CONSMA001-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONSMA001 

2 SMA Female Surface Mount = CONSMA001-SMD-ND 4.50 4.12 3.53 3.22 CONSMA001-SMD 

3 RP-SMA Female PCB Surface Mount = CONREVSMA001-SMD-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA001-SMD 

4 RP-SMA Right Angle PCB Mount = CONREVSMA002-ND 3.31 3.03 2.59 2.37 CONREVSMA002 
SMA Female Right Angle PCB Mount CONSMA002-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONSMA002 

5 RP-SMA Female Right Angle PCB Mount — Extended _ CONREVSMA002-L-ND. 4.17 3.81 3.27 2.98 CONREVSMA002-L 

6 SMA Female Right Angle Surface Mount = CONSMA002-SMD-ND 4.17 3.81 3.27 2.98 CONSMA002-SMD 

7 SMA Female Right Angle PCB Mount — Extended = CONSMA002-L-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA002-L 
RP-SMA Card Edge Mount Connector for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONREVSMA003.031-ND 3.08 2.82 2.42 2.20 CONREVSMA003.031 

8 RP-SMA Card Edge Mount Connector for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.62 CONREVSMA003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONREVSMA003.062 
SMA Female Card Edge Mount Connector for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA003.031-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONSMA003.031 
SMA Female Card Edge Mount Connector for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.62 CONSMA003.062-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONSMA003.062 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
550 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


um 


LINX 
Pica 


RF Connectors for OEM Antennas (cont.) 


Dim. A Digi-Key Price Each Linx 
Fig.| Description (mm) Part No. 1 25 100 200 Part No. 
9 SMA Female Card Edge Mount Conn for 0.031” (.79mm) Thick Board - Extended - CONSMA003.031-L-ND 5.78 5.28 4.53 4.13 CONSMA003.031-L 
SMA Female Card Edge Mount Conn for 0.062” (1.57mm) Thick Board - Extended CONSMA003.062-L-ND 5.78 5.28 4.53 4.13 CONSMA003.062-L 
10 RP-SMA Front Mount Bulkhead Receptacle _ CONREVSMA004-ND 3.22 2.95 2.53 2.30 CONREVSMA004 
— RP-SMA Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact with 8.5” (215.90mm) Cable — CONREVSMA005C08.5-ND 6.83 6.24 5.35 4.88 CONREVSMA005-C08.5 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-174 Cable 9.5 CONREVSMA005-ND 4.46 4.08 3.50 3.19 CONREVSMA005 
1 SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-58 Cable 12.7 CONSMA005-R58-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONSMA005-R58 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-174 Cable 9.5 CONSMA005-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA005 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-178 Cable 6.0 CONSMA005-R178-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA005-R178 
RP-SMA Female Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.63 CONREVSMA006.062-ND 4.20 3.84 3.29 3.00 CONREVSMA006.062 
12 SMA Female Edge Multi-Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA006.031-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA006.031 
SMA Female Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.70 CONSMA006.062-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA006.062 
RP-SMA Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 16.80 CONREVSMA007-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVSMA007 
13 SMA Male Cable End Crimp for RG-58 Cable 16.65 CONSMA007-R58-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007-R58 
SMA Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 14.65 CONSMA007-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007 
SMA Male Cable End Crimp for RG-178 Cable 14.65 CONSMA007-R178-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007-R178 
14 RP-SMA Female PCB Mount - Extended _ CONREVSMA008-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONREVSMA008 
SMA Female PCB Mount - Extended CONSMA008-ND 3.78 3.46 2.96 2.70 CONSMA008 
15 RP-SMA Female Right Angle Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board _ CONREVSMA009-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONREVSMA009 
16 RP-SMA Male to RP-SMA Female Right Angle Adapter = CONREVSMA010-ND 6.20 5.58 3.40 3.10 CONREVSMA010 
SMA Male to SMA Female Right Angle Adapter CONSMA010-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA010 
RP-SMA Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONREVSMA011-ND 2.36 2.16 1.85 1.69 CONREVSMA011 
17 SMA Female Cable End Crimp for RG-58 Cable 7.0 CONSMA011-R58-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011-R58 
SMA Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONSMA011-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011 
SMA Female Cable End Crimp for RG-178 Cable 5.0 CONSMA011-R178-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011-R178 
RP-SMA Male Right Angle Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONREVSMA012-ND 6.68 6.01 3.66 3.34 CONREVSMA012 
18 SMA Male Right Angle Cable End for RG-58 Cable 7.0 CONSMA012-R58-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012-R58 
SMA Male Right Angle Cable End for RG-174 Cable 5.0 CONSMA012-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012 
SMA Male Right Angle Cable End for RG-178 Cable 5.0 CONSMA012-R178-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012-R178 
RP-SMA Male Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONREVSMA013.031-ND 7.54 6.90 5.91 5.39 CONREVSMA013.031 
19 RP-SMA Male Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.73 CONREVSMA013.062-ND 7.54 6.90 5.91 5.39 CONREVSMA013.062 
SMA Male Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA013.031-ND 4.94 4.52 3.87 3.53 CONSMA013.031 
SMA Male Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.73 CONSMA013.062-ND 4.94 4.52 3.87 3.53 CONSMA013.062 
20 RP-SMA Female Bulkhead Rear Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable -_ CONREVSMA014-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014 
SMA Female Bulkhead Rear Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable CONSMA014-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA014 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-58 Cable CONREVSMA014-R58-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R58 
4 RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-178 Cable _ CONREVSMA014-R178-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R178 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-58 Cable CONSMA014-R58-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONSMA014-R58 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-178 Cable CONSMA014-R178-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA014-R178 
99 RP-SMA Female Bulkhead Front Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable = CONREVSMA015-ND 4.73 4.32 3.70 3.38 CONREVSMA015 
SMA Female Bulkhead Front Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable CONSMA015-ND 5.44 4.98 4.27 3.89 CONSMA015 
23 | MCX Female PCB Mount = CONMCX001-ND 3.03 2.77 2.38 2.17 | CONMCX001 
24 MCX Female PCB Surface Mount mi CONMCX001-SMD-ND 3.40 3.11 2.66 2.43 CONMCX001-SMD 
25 MCX Female Right Angle PCB Mount _ CONMCX002-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMCx002 
26 MCX Female Right Angle PCB Surface Mount _ CONMCX002-SMD-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONMCX002-SMD 
MCX Female Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board CONMCX003.031-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.031 
MCX Female Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board CONMCX003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.062 
_ MCX Female Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board - Extended _ CONMCX003.031-L-ND 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX003.031-L 
MCX Female Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board - Extended CONMCX003.062-L-ND 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX003.062-L 
MCX Female Bulkhead Front Mount with Solder Pot CONMCX004-ND 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX004 
7 MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF-174 Cable = CONMCX005-ND 4A7 3.81 3.27 2.98 CONMCX005 
MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF-178 Cable CONMCX005-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONMCX005-R178 
08 MCX Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 2.60 CONMCX007-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMCX007 
MCX Male Cable End Crimp for RG-178 Cable 2.70 CONMCX007-R178-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMCX007-R178 
29 MCX Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 2.60 CONMCX011-ND 3.02 Pas 2.37 2.16 CONMCX011 
MCX Female Cable End Crimp for RG-178 Cable 2.00 CONMCX011-R178-ND 3.03 2.77 2.38 217 CONMCX011-R178 
30 MCX Male Right Angle Cable End for RG-174 Cable 2.60 CONMCX012-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMCX012 
MCX Male Right Angle Cable End for RG-178 Cable 2.00 CONMCX012-R178-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMCX012-R178 
23 | _RP-MCX Female PCB Mount = CONREVMCX001-ND 2.61 2.39 2.05 1.87 | CONREVMCXx001 
24 RP-MCX Female PCB Mount Surface Mount — CONREVMCX001-SMD-ND 3.20 2.93 2.51 2.29 CONREVMCX001-SMD 
25 | RP-MCX Female Right Angle PCB Mount - Extended — CONREVMCX002-L-ND 4.04 3.70 3.47 2.89 CONREVMCX002-L 
26 RP-MCX Female Right Angle Surface Mount _ CONREVMCX002-SMD-ND 3.94 3.60 3.09 2.82 CONREVMCX002-SMD 
me RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards _ CONREVMCX003.062-ND 2.89 2.64 2.27 2.07 CONREVMCX003.062 
RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards - Extended CONREVMCX003.062-L-ND 3.47 3.17 2.72 2.48 CONREVMCX003.062-L 
7 RP-MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG174 Cable = CONREVMCX005-ND 2.89 2.64 2.27 2.07 CONREVMCX005 
RP-MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG178 Cable CONREVMCX005-R178-ND 2.89 2.64 2.27 2.07 CONREVMCX005-R178 
98 RP-MCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX007-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVMCX007 
RP-MCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable 2.70 CONREVMCX007-R178-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVMCX007-R178 
99 RP-MCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX011-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX011 
RP-MCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable 2.00 CONREVMCX011-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX011-R178 
30 RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX012-ND 4A7 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX012 
RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable 2.00 CONREVMCX012-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX012-R178 
31 MMCX Female PCB Mount — CONMMCX001-ND 3.03 220 2.38 217 CONMMCx001 
MMCX Female Surface Mount CONMMCX001-SMD-ND 3.40 341 2.66 2.43 CONMMCX001-SMD 
— | MMCX Female Right Angle PCB Mount — CONMMCX002-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMMCx002 
MMCX Female Right Angle Surface Mount CONMMCX002-SMD-ND 3.92 3.59 3.07 2.80 CONMMCX002-SMD 
30 MMCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONMMCX007-ND 2.56 2.34 2.01 1.83 CONMMCX007 
MMCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX007-178-ND 2.56 2.34 2.01 1.83 CONMMCX007-178 
33 MMCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONMMCX011-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMMCX011 
MMCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX011-R178-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMMCX011-178 
34 MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONMMCX012-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012 
MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX012-R178-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012-R178 
35 SMA Male to RP-SMA Female Adapter _ ADP-SMAM-RPSF-ND 6.32 5.78 4.95 _ ADP-SMAM-RPSF 
36 | SMA Female to SMA Female Adapter = ADP-SMAF-SMAF-ND 4.73 4.32 3.70 3.38 | _ADP-SMAF-SMAF 
37 SMA Male to SMA Male Adapter _ ADP-SMAM-SMAM-ND 5.09 4.66 3.99 3.64 ADP-SMAM-SMAM 
Crimper Kit for RG58/59/62 CTK-58-01-ND 119.00 - = = CTK-58-01 
— | Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 — CTK-174-01-ND 124.00 - — _ CTK-174-01 
Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 and RG178 Die CTK-174-02-ND 124.00 = — _ CTK-174-02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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GPS Antennas 


Dimensions in mm 


SH Series: The SH Series antennas combine superior performance, advanced operational and protection features and low power consumption. This makes 
them ideal for telematics, fleet management, navigation, tracking and other applications that require a compact, high performance GPS antenna. 

UC Series: The UC Series offers outstanding value in a compact form factor. A wide operating voltage, temperature range and compact housing with dual 
mounting options suit the UC to a wide variety of cost-sensitive applications. 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig.| Description (MHz) Part No. 25 100 Part No. 
Compact GPS Antenna with SMA 1575.42 ANT-GPS-SH-SMA-ND 25.81 23.60 20.21 | ANT-GPS-SH-SMA 
1 | Compact GPS Antenna with MCX 1575.42 ANT-GPS-SH-MCX-ND 25.81 23.60 20.21 | ANT-GPS-SH-MCX 
Compact GPS Antenna with MMX 1575.42 ANT-GPS-SH-MMX-ND 25.81 23.60 20.21__| ANT-GPS-SH-MMX 
2 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-UC-SMA-ND 30.19 27.60 24.32 | ANT-GPS-UC-SMA 
___ | Antenna Base for GPS RP-SMA _ ANT-DB2-RMG-RP-RP-SM-ND. 39.08 35.73 29.95 | ANT-DB2-RMG-RP-RP-SM 
Antenna Base for GPS SMA _ ANT-DB2-RMG-SM-RP-SM-ND 39.08 35.73 29.95 | ANT-DB2-RMG-SM-RP-SM 


Magnetic Mount Antennas 


Mag-1 Magnetic Bases: 


Available in three base diameters, each MAG-1 Series base features a powerful magnet for reliable mounting on metal 
surfaces. They also feature a soft, rubber protective cover to help protect painted surfaces, such as those on automobiles. 
The base accepts a diverse range of antenna element styles and frequencies. 


Mag-1 Antenna Elements: 


These cosmetically attractive elements are designed to fit MAG-1 Series bases. Ideal for mobile and cellular systems, they 
are available in a range of styles and center frequencies and are intended to offer outstanding performance and durability 


even in harsh environments. 


Dimensions in mm 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 

Fig. | Description (MHz) Part No. ‘ 25 100 | Part No. 

50mm MAG-1 Magnetic Base _ ANT-MAG-B50-RPS-ND 5.78 5.28 4.40 | ANT-MAG-B50-RPS 
1 |66mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B66-RPS-ND 6.49 5.94 4.95 | ANT-MAG-B66-RPS 

85mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B85-RPS-ND 7.23 6.61 5.50 | ANT-MAG-B85-RPS 
2 | Dual-Band Whip-Element 17 rity ANT-ELE-S01-008-ND 3.41 3.12 2.90 | ANT-ELE-S01-008 
3 | Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-005-ND 2.92 2.56 2.25 | ANT-ELE-S01-005 
4 | High Gain Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-006-ND 3.52 3.08 2.70 | ANT-ELE-S01-006 
5 | Short Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-010-ND 2.86 2.51 2.22 | ANT-ELE-S01-010 
6 | Stub Element 2.4GHz ANT-ELE-S01-011-ND 2.82 2.47 2.20 | ANT-ELE-S01-011 


Yagi Antennas 


Antenna Factor offers Yagi antennas in models covering frequencies from 400 to 2.4GHz. The 
antennas are designed for long-distance directional communication and can greatly enhance the 


performance of RF links, such as WLAN and WIFI. 


Made of stainless steel and featuring sturdy mast mounts, these rugged antennas are constructed 
to withstand the stress of long-term use. All antennas are designed for 50Q system matches with 


maximum inputs of 100W. 


Dimensions in mm 


Freq. | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) | Part No. i 25 100 | Part No. 
1 |418MHz 5-Element Yagi | 418 | ANT-418-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-418-YG5-N 
2 | 916MHz 5-Element Yagi | 916 | ANT-916-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-916-YG5-N 
3 | 2.4GHz 6-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG6-N-ND 84.35. 77.12 69.95 | ANT-2.4-YG6-N 
4 | 2.4GHz 12-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG12-N-ND 120.23 109.92 89.96 | ANT-2.4-YG12-N 


Surface Mount 


MHW Series: 


This antenna style provides a clever solution to the unique needs of difficult environments such as a vehicle. Designed to 
mount directly onto nonconductive interior surfaces such as wallboard, windows or a rear view mirror, these compact antennas 


are easily concealed, minimizing pote 


HDP Series: 


A compact, center-fed antenna that achieves efficient operation at either or both of two frequency bands. Its durable, 


Antennas 


ntial theft. 


unobtrusive housing attaches permanently with integral adhesive to flat, nonconductive surfaces. 


VDP Series: 


Similar to the HDP Series but the cable enters from the bottom to facilitate vertical orientation. Also, this compact, center-fed 
antenna achieves efficient operation at any or all of three frequency bands. Attaches permanently with integral adhesive to flat 


nonconductive surfaces. 


Dimensions in mm 


Fig. 2 
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Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
418 ANT-418-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-418-MHW-RPS-S 
1 Compact Center-Fed Dipole 433 ANT-433-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-433-MHW-RPS-S 
916 ANT-916-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-916-MHW-RPS-S 
Dual-Band Surface Mount 860 ~ 960, 1770 ~ 1880 ANT-DB1-HDP-RPS-ND 8.07 7.38 6.75 ANT-DB1-HDP-RPS 
Tri-Band Surface Mount 860 ~ 960, 1770 ~ 1880, 2400 ANT-DB1-VDP-RPS-ND 9.68 8.47 7.44 ANT-DB1-VDP-RPS 
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Dimensions in mm 
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Frequency Digi- Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
418 ANT-418-PW-QW-ND@ 6.83 6.24 5.07 ANT-418-PW-QW 
F Permanent Mount 433 ANT-433-PW-QW-ND@ 6.70 6.13 4.97 ANT-433-PW-QW 
1/4. Wave Whip 868 ANT-868-PW-QW-ND@ 6.56 6.00 4.84 ANT-868-PW-QW 
916 ANT-916-PW-QW-ND@ 6.44 5.89 4.79 ANT-916-PW-QW 
rT 868 ANT-868-PML-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-868-PML 
2 Ae Wave Whip with RG-178 Cable 916 ANT-916-PML-ND® 7.61 6.96 5.66 ANT-916-PML 
315 ANT-315-CW-RH-ND® 6.32 5.78 4.36 ANT-315-CW-RH 
418 ANT-418-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 ANT-418-CW-RH 
: ; 433 ANT-433-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 ANT-433-CW-RH 
3 Reduced Height 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 ANT-916-CW-RH 
2.45GHz ANT-2.4-CW-RH-ND@ 474 4.34 3.64 ANT-2.4-CW-RH-RPS 
2.45GHz ANT-2.4-CW-RH-SMA-ND@ 474 4.34 3.64 ANT-2.4-CW-RH-SMA 
418 ANT-418-CW-QW-ND® 7.88 7.20 5.74 ANT-418-CW-QW 
4 RP-SMA 1/4 433 ANT-433-CW-QW-ND@ 7.70 7.04 5.61 ANT-433-CW-QW 
Wave Whip 868 ANT-868-CW-QW-ND@ 753 6.88 5.48 ANT-868-CW-QW 
916 ANT-916-CW-QW-ND@ 7.35 6.72 5.36 ANT-916-CW-QW 
315 ANT-315-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-315-CW-HD 
‘ RP-SMA Reduced Height 418 ANT-418-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-418-CW-HD 
1/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-433-CW-HD 
916 ANT-916-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-916-CW-HD 
1/4 Wave Whip Right Angle 315 ANT-315-CW-RCS-ND@ 6.46 5.91 4.99 ANT-315-CW-RCS 
6 : 916 ANT-916-CW-RCS-ND@ 6.46 5.91 5.25 ANT-916-CW-RCS 
RP-SMA Right Angle 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCS-ND@ 6.46 5.91 5.25 ANT-2.4-CW-RCS 
% 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RCL-ND@ 7.04 6.44 5.50 ANT-916-CW-RCL 
1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCL-ND@ 7.04 6.44 5.50 ANT-2.4-CW-RCL 
8 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCT-RP-ND@ 8.47 7.75 6.50 ANT-2.4-CW-RCT-RP 
315 ANT-315-PW-LP-ND® 2.03 1.86 1.79 ANT-315-PW-LP 
% Permanent Mount Reduced 418 ANT-418-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 ANT-418-PW-LP 
Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 ANT-433-PW-LP 
916 ANT-916-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 ANT-916-PW-LP 
315 ANT-315-PW-RA-ND@ 3.45 3.11 2.89 ANT-315-PW-RA 
46 Permanent Mount Swivel 418 ANT-418-PW-RA-ND@ 3.45 3.11 2.89 ANT-418-PW-RA 
Angle 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-RA-ND@ 3.45 3.11 2.89 ANT-433-PW-RA 
916 ANT-916-PW-RA-ND@ 3.45 3.11 2.89 ANT-916-PW-RA 
11 1/2 Wave Swivel RP-SMA 2.45/5.8GHz ANT-DB1-RAF-RPS-ND® 10.28 9.00 7.87 ANT-DB1-RAF-RPS 
315 ANT-315-SP_-ND® 2.08 1.82 1.75 ANT-315-SP_ 
ena atan 418 ANT-418-SP-ND 2.08 1.82 1.75 ANT-418-SP 
12 ‘EM 433 ANT-433-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 ANT-433-SP__ 
868 ANT-868-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 ANT-868-SP 
916 ANT-916-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 ANT-916-SP 
13 1/4 Wave, JJB Permanent 868 ANT-868-JJB-ST-ND 1.72 1.57 1.35 ANT-868-JJB-ST 
Ultra-Miniature, Straight 
ba : 916 ANT-916-JJB-ST-ND® 1.96 1.72 1.50 ANT-916-JJB-ST 
1 | 138 Bermanent Ulta: Miniature; Sifaignt 2.45GHz ANT-2.4-JJB-ST-ND@ 1.72 157 1.50 ANT-2.4-JJB-ST 
ijn Banuanen uneeniciotine 868 ANT-868-JJB-RA-ND@ 1.72 1.57 1.35 ANT-868-JJB-RA 
15 Maa , 916 ANT-916-JJB-RA-ND@ 1.96 1.72 1.50 ANT-916-JJB-RA 
IghiAnigie 2.45GHz ANT-2.4-JJB-RA-ND® 1.72 1.57 1.50 ANT-2.4-JJB-RA 
868 ANT-868-CHPCT-ND*@ 4.97 4.55 3.90 ANT-868-CHP-T 
= iii ComnpectiGheautonde 868 ANT-868-CHPTR-NDt 11331.00/3,000 ANT-868-CHP-T 
P p 916 ANT-916-CHPCT-ND*@ 4.97 4.55 3.90 ANT-916-CHP 
916 ANT-916-CHPTR-NDt 11331.00/3,000 ANT-916-CHP 
@ RoHS Compliant *CutTape  t Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 
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LINX 4PRXBR Antennas (con) Digi@Reel’ 


Frequency Digi- Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
: ANT-2.45-CHPCT-ND*® Tt 138 1.34 ANT-2.45-CHP 
16 Ultra-Compact Chip Antenna 2.45GHz ANT-2.45-CHPTR-NDt@ 1710.00/1,500 ANT-2.45-CHP 
315 ANT-315-HETH-ND® 88 75 67 ANT-315-HETH 
4a Fale Tanadcheaeaciorne 418 ANT-418-HETH-ND® ‘88 "75 ‘67 ANT-418-HETH 
g 433 ANT-433-HETH-ND® ‘88 "75 ‘67 ANT-433-HETH 
916 ANT-916-HETH-ND® ‘88 75 ‘67 ANT-916-HETH 
18 Helical SMA Antenna a8 ANT-418-HESM-ND® 88 75 67 ANT-418-HESM 
315 ANT-315-CW-RAH-ND@ 8.47 7.75 6.20 ANT-315-CW-RAH 
7, 418 ANT-418-CW-RAH-ND@ 8.47 775 6.20 ANT-315-CW-RAH 
a9 14 Wave Whip Right Angle 433 ANT-433-CW-RAH-ND@ 8.47 7.75 6.20 ANT-433-CW-RAH 
2.45GHz ANT-2.4-CW-RAH-RPS-ND@ 4.88 4.47 3.74 ANT-2.4-CW-RAH-RPS 
20 1/4 Wave Right Angle with SMA 2.45GHz ANT-2.4-CW-RAH-SMA-ND 4.88 447 3.83 ANT-2.4-CW-RAH-SMA 
; 868 ANT-868-CW-HW-ND® 8.49 7.76 6.25 ANT-868-CW-HW 
at ie Wave Whip AR SM 916 ANT-916-CW-HW-ND@ 8.49 7.76 6.25 ANT-916-CW-HW 
315 ANT-315-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-315-CW-HWR-RPS 
1/4 Wave Whip RP-SMA 418 ANT-418-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-418-CW-HWR-RPS 
433 ANT-433-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-433-CW-HWR-RPS 
; 868 ANT-868-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-868-CW-HWR-RPS 
20 He Wave NP RRSM A 916 ANT-916-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-916-CW-HWR-RPS 
315 ANT-315-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.12 7.64 ANT-315-CW-HWR-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 418 ANT-418-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-418-CW-HWR-SMA 
433 ANT-433-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-433-CW-HWR-SMA 
JS waene Gua 868 ANT-868-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.42 7.64 ANT-868-CW-HWR-SMA 
P 916 ANT-916-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-916-CW-HWR-SMA 
Beaarart aunt 868 ANT-868-WRT-SMA-ND® 72.22 11.47 10.47 ANT-868-WRT-SMA 
jeimanient Maur 916 ANT-916-WRT-SMA-ND® 12.29 14.17 10.47 ANT-916-WRT-SMA 
58 2.45GHz ANT-2.4-WRT-SMA-ND@ 12.29 14.17 10.47 ANT-2.4-WRT-SMA 
aerenNa 868 ANT-868-WRT-RPS-ND® 12.22 11.47 10.47 ANT-868-WRT-RPS 
Famanent Mount 916 ANT-916-WRT-RPS-ND® 12.29 14.17 10.47 ANT-916-WRT-RPS 
2.45GHz ANT-2.4-WRT-RPS-ND@ 12.29 11.17 10.47 ANT-2.4-WRT-RPS 
Evaluation Kit for CHP Antenna .............. 0.0... .eeeeeeee eee eee ee AEK-2.45-CHP-ND 18.95 = = AEK-2.45-CHP 


@ RoHS Compliant «CutTape t+ Tape and Reel 


Evaluation Kits and Accessories 


These kits provide the most complete opportunity 
to evaluate the Linx module series of your choice 
and then begin the integration of it into your 
own design. 

Basic Evaluation Kit: 

This kit is a quick way to evaluate the field 
performance of Linx products. The kit does not 
allow for the level of testing and interface possible 
with Master Kits but provides a cost-effective 
starting point. 

Master Evaluation/Development System Kit: 
The kits not only allow evaluation of the module 
series you have chosen, but also speed the 
development of your own design via on-board 
prototyping area and breakout headers. 


LINX O&M Modules is 


Miia «© FCC Pre-Certified OEM Products ; 
HP Series Shown 


- Kit contents vary 
by part number 


Box Digi-Key Price Linx 
All units below are pre-approved with the FCC to allow Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote Destuition Lili Battie: z = = Ese natin: 
immediate integration and sale in most OEM product. is capable of 100+ feet transmission ranges. The trans- Basic Evaluation Kits 
Compact Handheld Transmitter: Compact 8-buttons mission can be decoded using a standard decoder IC, SC Series 916 EVAL-916-SC-P-ND 199.00 EVAL-916-SC 
handheld remote is capable of up to 150 feet transmission microcontroller or matching Linx function module. Sel- . 315 EVAL-315-KH-ND 149.00 EVAL-315-KH 
range. The keypad and labeling can be modified to meet ectable addressing provides security and allows distinct KH Series 433 EVAL-433-KH-ND 149.00 | EVAL-433-KH 
specific customer requirements. Can create up to 1,024 TX/RX relationships. 315 EVAL-315-KH2-ND® 149.00 EVAL-315-KH2 
distinct transmitter-receiver relationships. Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding KH2 Series 418 EVAL-418-KH2-ND@ 149.00 EVAL-418-KH2 
Long-Range Handheld Transmitter: Compact 8-buttons range performance and is configured with 1 to 5 buttons 433 EVAL-433-KH2-ND@ 149.00 EVAL-433-KH2 
handled remote is capable of up to 300+ feet transmission for a variety of OEM applications. 7 = 
range. The keypad and labeling can be modified to meet 1 to 4 Position Relay Function Module: ES Series 916 EVAL-916-ES-ND 179.00_|_EVAL-916-ES 
specific customer requirements. Can create up to 1,024 Provides 4 latched relay outputs which are capable of Keyfob Series 418 EVAL-418-KEY5-ND 119.00 | EVAL-418-KEYS 
distinct transmitter-receiver relationships. External antenna switching external AC or DC powered loads up to 5 amps. HHCP Series 418 EVAL-418-HHCP-ND 129.00 EVAL-418-HHCP 
attached. Selectable addressing. HHLR Series | 418 | EVAL-418-HHLR-ND 129.00 | EVAL-418-HHLR 
= 7 , 315 | EVAL-315-LR-ND 739.00 | EVAL-315-LR 
F = Freq. | Digi-Key Price Each Linx LR Series 418 | EVAL-418-LR-ND 139.00 | EVAL-418-LR 
Fig.| Description |(MHz)| Part No. 1 25 100 | Part No. 433 EVAL-433-LR-ND 139.00 EVAL-433-LR-S 
418 | CMD-HHCP-418-ND 29.40 26.88 23.52 | CMD-HHCP-418 31 EVAL-315-LT-ND: 749.00 EVAL-315-LT 
433_| CMD-HHCP-433_-ND@ NEW! 29.40 26.88 23.52 | CMD-HHCP-433_ ise ean) Sacer taeou ll EvReaaice 
Compact 315 | CMD-HHCP-315-MD-ND® 30.45 27.84 23.49 |CMD-HHCP-315-MD eres. ic Se : a 
1 Handheld 418 | CMD-HHCP-418-MD_-ND@ 30.45 27.84 23.49 | CMD-HHCP-418-MD_ 433 | _EVAL-433-LT-ND@ 149.00_| EVAL-433-LT 
Transmitter 433 | CMD-HHCP-433-MD-ND@ 30.45 27.84 23.49 | CMD-HHCP-433-MD ’ 315 EVAL-315-LC-ND® 139.00 EVAL-315-LC 
315 | OTX-315-HH-CP8-MS-ND® 43.16 39.46 36.99 | OTX-315-HH-CP8-MS LC Series 418 EVAL-418-LC-ND@ 139.00 EVAL-418-LC 
418 | OTX-418-HH-CP8-MS-ND® 43.16 39.46 36.99 | OTX-418-HH-CP8-MS 433 EVAL-433-LC-ND® 139.00 EVAL-433-LC 
ee Ce eee Noe oe 326 36.98 OU a HE CPE MS Master Evaluation / Development System Kits 
5 H -315- R i ! - 315 - i A '-900-HP3-PPS-| 
418 | CMD-HHLR-418-ND 32.41 2964 26.49 | CMD-HHLR-418 HS Sees 8 See en ND a ee ERS RSES 
418 | CMD-HHLR-418 -ND® NEW! 32.41 29.64 24.95 |CMD-HHLR-418_ sal : 
gana 433 | CMD-HHLR-433-ND 32.41 29.64 26.49 | CMD-HHLR-433 SC-P Series 916 MDEV-916-SC-P-ND 299.00 MDEV-916-SC-P 
0) tera. | 315 | CMD-HHLR-315-MD-ND® 33.46 30.60 25.82 | CMD-HHLR-315-MD SC-S Series 916 | MDEV-916-SC-S-ND 299.00 | MDEV-916-SC-S 
ctlandheld _ | 418 | CMD-HHLR-418-MD-ND® 33.46 30.60 25.82 | CMD-HHLR-418-MD 05 Series — | MDEV-USB-0S-ND 729.00 | MDEV-USB-0S 
433 | CMD-HHLR-433-MD-ND@ 33.46 30.60 25.82 | CMD-HHLR-433-MD -345-HH-KF5-MS- -315-HH-KF5- 
315 | OTX-315-HH-LR8-MS-ND® 45.33 41.44 38.85 | OTX-315-HH-LR8-MS ae Svar SH RS MSae ae aed eens 
418 | OTX-418-HH-LR8-MS-ND® 45.33 41.44 35.49 | OTX-418-HH-LR8-MS 433 MDEV-433-HH-KF5-MS-ND 149.95 MDEV-433-HH-KF5-MS 
433 | OTX-433-HH-LR8-MS-ND@ 45.33 41.44 38.85 | OTX-433-HH-LR8-MS ; 
315 | CMD-HHTX-315-ND 32.03 29.28 25.08 |CMD-HHTX-315 315 | MDEV-315-HH-CP8-MS-ND@ 149.95) MDEV-315-HH-CP8-MS 
Handheld -418-HH-CP8-MS- -418-HH-CP8- 
| one [elem Be Ba Balapmmi ||| woe | 8 | ore iae | Meare 
315 | CMD-KEY5-315-ND@ 1960 18.62 17.08 | CMD-KEY5-315 315 | MDEV-315-HH-LR8-MS-ND@ 149.95 | MDEV-315-HH-LR8-MS 
1 to 5 Button FCC | 418 | CMD-KEY5-418-ND® 19.60 18.62 17.08 | CMD-KEY5-418 418 | MDEV-418-HH-LR8-MS-ND 149.95 | MDEV-418-HH-LR8-MS 
| Precertified | 433 | CMD-KEY5-433-ND@ 19.60 18.62 17.08 | CMD-KEY5-433 433 | _MDEV-433-HH-LR8-MS-ND® 149.95 | MDEV-433-HH-LR8-MS 
Keyfob 315 | OTX-315-HH-KF5-MS-ND® 21.40 = 20.33 20.07 | OTX-315-HH-KF5-MS 418 MDEV-LICAL-MS-ND 249.00 MDEV-LICAL-MS 
Temsmet [43s [ODeASSHKESMGND® 21.40 20382007 [oTxass HHAFSIMS Hssae | 1 2a | MDE IANS 
To 4 Position | 315 | FOTN-RLY4XX-315-ND® 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-315 cAa0a9 bol Accessories — Rots Compliarnt 
5 | Relay Function ) 418 | FCTN-RLY4-418-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-418 ‘oin _ -HLD-001- ( 
Module | 433 | ECTN-RLY4XX-433-ND 59.85 54.72 49.96 [FCTN-RLY4-433 Battery Holder EEO 53 | BATHLD-001 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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[WIRELESS MADE SIMPLE 
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TXM-418-LC 
L 1_LOT 2000 


‘TXM-900-HP3-PPS 
LOT 10000 


+] ZINx 


9.1 |RF MODULE 
TXM-418-LR: 
1_LOT 10000 


Ke 12.7 | 
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LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX Modules: 
Operating in the 260 ~ 470MHz band, these tiny RF 
modules provide a complete and cost-effective solution 
for the wireless transfer of serial control and command 
information over distances in excess of 300 ft. 

°2.7 ~5.2VDC range *1.5mA average *+3dBm output 
© 5Kbps maximum data rate * Low harmonics 


KH Series - Transmitter And Receiver Featuring 
Integrated Encoder/Decoders: This series combines the 
popular LC TX/RX with an integrated encoder/decoder 
pair. The encoder module accepts up to eight parallel 
inputs. This allows the direct connection of switches or 
a microcontroller. 


KH2 Series — This series is ideally suited for applications 
such as remote control/command and keyless entry. 
It combines a high-performance RF receiver with an 
on-board decoder. When paired with a matching KH 
Series transmitter/encoder module, OEM transmitter, or 
LC or LR Series transmitter and Holtek HT640 encoder 
combination, a highly reliable wireless link is formed, 
capable of transferring the status of 8 parallel inputs for 
distances of up to 3,000 ft. Ten tri-state address lines 
provide 59,049 (310) different addresses. 


RM Series — Provides a complete TX/RX solution in 
a compact SIP style module. This series utilizes an 
advanced SAW based design and FM/FSK modulation 
and operates in the 260 ~ 470MHz band. 

Rx: © 4.0 ~ 9.0VDC range *14mA average * -103 
Typical sensitivity 


HP3 Series — High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX 
Modules: These modules are designed for the popular 
902 ~ 928MHz band. The modules offer 8 or 256 
selectable channels and are capable of transmitting 
analog and digital information for distances of up to 
1000 feet. Available in SIP or SMT package. 

Tx: © 8 parallel selectable channels on PO series 
and 8 parallel 120 serial on PS series » Synthesized 
architecture * 2.7 ~ 3VDC supply range * Low power 
(15mA average current): * Odbm output power » 100Hz 
~ 25kHz analog bandwidth * CTS 

Rx: © 8 parallel selectable channels on PO series and 8 
parallel 120 serial on PS series * Synthesized architec- 
ture *2.7 ~ 18VDC supply range *Low power (18mA 
average current; SOA powerdown) *50Kbps maximum 
data rate * 50Hz ~ 25kHz analog bandwidth » RSSI 
output * Powerdown control 


BBA Series - Broadband RF Amplifiers: These amp- 
lifiers are well suited to a wide range of amplification 
and buffering applications including extending 
the range of Linx’s own RF modules (when legally 
appropriate). The hybrid amps are pre-matched to 500 
and require no external RF components. 

BBA-322: * High gain model »* 10MHz ~ 3GHz 
broadband operation *+20dB small signal gain at 
900MHz «Up to +10 (10mW) Linear output power 
© 3.8dB noise figure * Operates from a single supply 
BBA-519: * High output model * 10MHz ~ 4GHz 
broadband operation *+18dB Small Signal gain at 
900MHz «Up to +17 (50mW) Linear output power 
© 4 8B noise figure 


ES Series — Housed in a tiny SMD package, this series 
utilizes an advanced FM/FSK-based synthesized archi- 


TIMI Tt 
RF TRANSMITTER/ENCODER| 16 
TXE-418-KH 
LOT 2000 


HP SERIES RF RECEIVER 
RXM-900-HP3-SPS 
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Fig. 12 


RF MODULE 
RXM-418-LR-S 
LOT 10000 


tecture to provide superior performance and noise 
immunity when compared to AM/OOK solutions. An 
outstanding 56Kbps maximum data rate and wide-range 
analog capability make the ES Series equally at home 
with digital data or analog sources such as audio. A host 
of useful features including RSSI, PDN, audio reference, 
LVL ADJ, low-vol tage detect and a microprocessor clock 
source are provided. Operates at 916.48MHz which in 
North America allows an unlimited variety of applications 
including data and audio links. Audio 20Hz ~ 28kHz, very 
low current for long life in battery applications. 

Tx: © Supply voltage: 2.1V ~ 4V © Current: 6.5 ~ 
7.5mA * Odbm output power «Sleep: 90pA 

Rx: « Supply voltage: 4.5V ~ 5.5V * Current: 5.5 ~ 6.5mA 
* Sleep: 50pA 


LR Series — This receiver is ideal for the wireless trans- 
fer of serial data, control or command information 
in the 260 ~ 470MHz band * Links less than 3000 feet 
will benefit from a more reliable signal * Rx is Footprint 
compatible with popular LC-S series * 10kbps data 
rate * Range in excess of 3000 feet * SMD package 
¢ No external components required (except antenna) 
* Operating voltage down to 2.7V * 5kHz analog BW 
¢-112dbm receiver sensitivity typical *5.2mA supply 
current typical 


QS Series — Allows the rapid addition of USB to virtually 
any device. Housed in a compact SMD package, the QS 
Module provides a complete solution for converting 
between USB and TTL logic output. » Applications 
include interfacing Linx RF Modules, MCUs, etc., to 
a USB interface *4.4 ~ 6VDC supply * Low current 
consumption, 26mA * USB Bus or self powered *No 
external components required (except USB jack) 


HS and MS Series —- Both the MS and HS Series 
encoders and decoders are designed for remote control 
applications. They allow the status of up to 8 buttons or 
contacts to be securely transferred via a wireless link. 
The MS Series 24 bit address size makes transmissions 
highly unique, minimizing the possibility of multiple 
devices having conflicting addresses. The HS Series 
uses a highly secure encryption algorithm with a non- 
repeating code to prevent unauthorized users from 
replicating the signal. 

Features: * 8 data lines * Low 2.0V ~ 5.5V operating 
voltage * Low supply current (370A @ 3V) * Ultra low 
0.1/A standby current « Selectable baud rates 


MT Series - The MT Series transcoders are designed 
for bidirectional remote control applications. Eight status 
lines can be set up in any combination of inputs and 
outputs for the transfer of button or contact states. 
Features: Bi-directional control * Automatic confirmation 
* Secure 224 possible addresses « 8 status lines * Serial 
Interface Engine (SIE) * Definable recognition authority 


LT Series — This transceiver is ideal for the bidirectional 
wireless transfer of serial data, control, or command 
information in the favorable 260 ~ 470MHz band. The 
transceiver is capable of generating +10dBm into a 500 
load and achieves an outstanding typical sensitivity 
of -112dBm. 

Features: * Long range * Data rates to 10,000bps 
* No external RF components required * Low power 
consumption * RSSI and power-down functions 


RF Modules / Broadband Amplifiers 
Evaluation Kits / Interface ICs 


RF RECEIVER/DECODER 
8-KH2 


RXD-41 


LOT 2000 


kK 20.62 —| 


SDM-USB-QS1-S 


LOT 10000 


Digi Reel® 


Dimensions in mm 


if 


30.48 


4 
5 
Je spacing: 2.54 


RXM-916-ES 
LOT 10000 


RF MODULE 
TRM-433-LT 
1 LOT 10000 


Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Fig Description (MHz) | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
LC Series — RoHS Compliant 
315 | TXM-315-LC_-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-315-LC_ 
1 Transmitter 418 | TXM-418-LC_-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-418-LC_ 
433 | TXM-433-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
KH/KH2 Series 
315 | TXE-315-KH-ND 9.98 912 7.80 | TXE-315-KH 
2 Transmitter/Encoder 315 | TXE-315-KH2-ND@ 9.98 912 7.80 | TXE-315-KH2 
433 | TXE-433-KH2-ND@ 9.98 9.12 7.80 | TXE-433-KH2 
418 | RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-418-KH 
3 Receiver/Decoder 315 | RXD-315-KH2-ND® 15.93 14.56 12.74 | RXD-315-KH2 
418 | RXD-418-KH2-ND® 15.93 14.56 12.74 | RXD-418-KH2 
433 _ | RXD-433-KH2-ND® 15.93 14.56 12.20 | RXD-433-KH2 
RM Series 
4 Receiver 418 | RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
HP3 Series 
5 | Transmitter 8/120 Channel | 900 | TXM-900-HP3-PPS-ND 30.33 27.73 24.10 | TXM-900-HP3-PPS 
6 Receiver 8 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPO_-ND@* 43.40 39.68 30.47 | RXM-900-HP3-PPO_ 
Receiver 8/120 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPS-ND. 44.98 41.12 31.47 | RXM-900-HP3-PPS 
BBA Series 
7 Hi-Gain Broadband RF Amp. | 10~3000] BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | BBA-322-A 
Hi-Power Broadband RF Amp| 10~4000 | BBA-519-A-ND® 15.00 14.25 13.95 | BBA-519-A 
ES Series — RoHS Compliant 
8 Transmitter 916 | TXM-916-ES-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES_ 
9 Receiver 916 | RXM-916-ES-ND 17.12 15.65 12.92 | RXM-916-ES_ 
LR Series 
315 | TXM-315-LR-ND@ 7.46 6.82 5.95 | TXM-315-LR 
10 Transmitter 418 | TXM-418-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-418-LR 
433 | TXM-433-LR-ND® 7.46 6.82 5.95 | TXM-433-LR 
315 | RXM-315-LR-ND® 13.56 1240 9.80 | RXM-315-LR 
an Receiver 418 | RXM-418-LR-ND® 13.56 1240 9.80 | RXM-418-LR 
433 | RXM-433-LR_-ND # 13.56 12.40 9.80 | RXM-433-LR_ 
QS Series 
12 USB Module —__|SDM-USB-QS-S-ND 13.91 12.72 11.24 | SDM-USB-QS-S 
HS Series — RoHS Compliant 
43 Encoder — | LICAL-ENC-HS001-ND 4.45 4.07 3.43 | LICAL-ENC-HS001 
Decoder — | LICAL-DEC-HS001-ND 4.45 4.07 3.43 | LICAL-DEC-HS001 
MS Series — RoHS Compliant 
43 Encoder — | LICAL-ENC-MS001-ND 4.10 3.75 3.16 | LICAL-ENC-MS001 
Decoder — | LICAL-DEC-MS001-ND 4.10 3.75 3.16 | LICAL-DEC-MS001 
MT Series — RoHS Compliant 
— | LICAL-TRC-MTCT-NDt 4.15 3.80 3.68 | LICAL-TRC-MT 
i ‘ranseader —_| LICAL-TRO-MTTR-ND$ 5043.36/1,600 LICAL-TRC-MT 
MT Series Development Kit — RoHS Compliant 
—|__ Master Development Kit MDEV-LICAL-MT-ND 299.00 - — | MDEV-LICAL-MT 
LS Series — RoHS Compliant 
_ Encoder - 8 Dip — | LICAL-ENC-LS001-ND 3.90 3.57 3.02 | LICAL-ENC-LS001 
Decoder - 8 Dip —__|LICAL-DEC-LS001-ND 3.90 3.57 3.02 | LICAL-DEC-LS001 
LT Series — RoHS Compliant 
315 | TRM-315-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-315-LT 
14 Transceiver 418 | TRM-418-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-418-LT 
433 | TRM-433-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-433-LT 
RoHS Compliant tCutTape Tape and Reel + NEW! 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Microelectronic Integrated Systems 


RF Receivers and RFID Transceivers 


RF Receivers: Features: * Single superhet architecture for low external component count « FSK for digital data and 
FM reception * FM/FSK demodulation with phase-coincidence demodulator * For Analog Signal transmission »* Low 
current consumption in active mode and very low standby current * Switchable LNA gain for improved dynamic range 


RF Receiver and RFID Transceiver 
Evaluation Boards and Development Kits 


* RSSI allows signal strength indication and ASK detection Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 1MLX71120 and Digi-Key Price 
MLX71121: Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Description Part No. Each 
RFID Transceivers: MLX90121 and MLX12115: Features: * Low external component count Operating Temperature = 7 
Range: -40°C ~ 85°C 1MLX90109: Features: * Addressing 100kHz ~ 150kHz frequen range ttensponider Bipnase and Evaluation Boards and Development Kits for RF/RFID 
Manchester ASK « ON/OFF keying modulation Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-315FSKC-ND 165.33 
Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-433FSKC-ND 165.33 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reel$ Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-315FSKC-ND 160.00 
Protocol_| Package | | (MHz) |PartNo. 41 10 25 [ Oty. | Pricing Evaluation Board for TH71102 Receiver £VB71102B-418FSKC-ND 160.00 
a mia Lee prmecelver — Evaluation Board for TH71102 Receiver £VB71102B-433FSKC-ND 160.00 
39-LOFP | 315 ~ 433 | TH71102ENE-ND 11.90 895 688 = Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-915FSKC-ND 160.00 
32-LOFP | 868 ~ 915 | TH71111ENE-ND. 12.32 9.49 7.30| — = Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-868FSKC-ND 160.00 
FSK/FM/ASK| 32-LQFP | 868 ~ 915 |TH71112ENE-ND@ 11.90 8.95 6.88 | — — Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-915FSKC-ND 160.00 
32-LQFP | 300 ~ 930 | TH7122ENECT-ND® 14.73 11.07 8.52 | 2,000 | 3783.36/M Evaluation Board for TH7122ENE Transceiver EVB7122-433-FSK-C-ND 262.50 
32-QFN | 300 ~ 930 | MLX71120KLO-ND® NEW! 12.53 9.41 7.24) — _ Evaluation Board for MLX90121 EVB90121-ND 150.32 
32-OFN 300 = 88 MOTE NLE Ne NEW OS a ‘i 23! 7.62 | — = Development Kit for MLX90121 DVK90121-ND 435.00 
ransceivers — Ro! omplian ; 
20-SS0P | 13.56 | MLX90121EFRCT-ND 1674 9.45 7.94] 1,500 | 3761.00M Eveliaton Best ouMe 0102 SESH IUHAD ieee 
—  }20-ssop| 13.56 | MLX12115EFRCT-ND 21.07 11.90 10.00 1.500 | 4760.00/M Development Kit for MLX80109 Wier 435.00 
8-SOIC | 125kHz | MLX90109EDCCT-ND 11.02 6.23 ‘5.23 | 2,600 | 2203.99/M Kit for Door Access Demonstrator DEMO90121DA-ND NEW! 150.00 
Kit for Long Range Reader Demonstrator DEMO90121LR-ND NEW! 340.00 


@ RoHS Compliant +4 For Tape and Reel part number, change -CT-ND to -TR-ND 


[leshiletics ZigBee™ Modules and Development Kits 


MeshNetics is a creator of easy-to-integrate 900 MHz and 2.4GHz 802.15.4/ZigBee wireless RF modules and free mesh 
networking software, used by OEMs and system integrators to add wireless connectivity to their products and solutions. 
MeshNetics RF modules feature industry-leading range performance with a link budget of up to 124 dB, long battery 


life and ultra-small footprint. MeshNetics products are used to create reliable, self-healing wireless networks that 
enable solutions in building automation, energy management and efficiency, HVAC, AMR, predictive maintenance, asset 
tracking and other application areas. 


Power Power Max. 
Supply | Consumption | Consumption Output Receiver Tape and Reel 
Size Voltage | Power Save TX/RX Frequency Power | Sensitivity Antenna Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing MeshNetics 
(mm) (V) (WA) (mA) (MHz) (dBm) (dBm) Type Part No. 1 Part No. 500 Part No. 
ZigBit™ Modules 
18.8 x 13.5 | 1.8 ~ 3.6 6 18/19 2400 +3 -101 Balance RF Output Pin 758-1000-1-NDt 22.90 22.40 | 758-1000-2-ND 15300.00 MNZB-24-B0 
24x13.5 | 1.8~3.6 6 18/19 2400 +3 101 Balanced Dual Chip Ceramic | 758-1001-1-ND+ 25.90 25.40 | 758-1001-2-ND 17549.98 MNZB-24-A2 
38x 13.5 | 3.0 ~3.6 6 50/23 2400 +20 -104 U.FL Connector 758-1011-1-ND¢ NEW! 37.50 37.00 | 758-1011-2-ND NEW! | 17499.98 MNZB-A24-UFL 
38x 13.5 | 3.0~3.6 6 50/23 2400 +20 -104 Unbalanced RF Pin 758-1012-1-ND¢ NEW! 36.90 36.40 | 758-1012-2-ND NEW! | 17200.03 MNZB-A24-U0 
18.8 x 13.5 | 1.8 ~ 3.6 6 20/15 900 +11 -110 Balanced RF Pin 758-1007-1-ND¢ NEW! 36.50 36.00 | 758-1007-2-ND NEW! | 16999.99 MNZB-900-BO 
Development Kits and Boards 
MeshBean Board with PCB Antenna, Sensors (Light and Temperature)... 758-1002-ND 125.00 _ — _ MNZB-EVB-24-B0 
MeshBean Board with Chip Antenna, Sensors (Light and Temperature) 758-1003-ND 125.00 - _ _ MNZB-EVB-24-A2 
MeshBean Board with SMA Connector, Sensors (Light and Temperature) 758-1004-ND 125.00 _ — _— MNZB-EVB-24-SMA 
Development Kit for ZigBit Modules, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 1-year Manufacturer Support 758-1005-ND 900.00 - — _ MNZB-DKC-24 
Development Kit for ZigBit Modules, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support .. 758-1006-ND 400.00 - _- - MNZB-DKL-24 
Development Kit for ZigBit Amp, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 1-year Manufacturer Support. . 758-1014-ND NEW! 900.00 = = — MNZB-DKC-A24 
Development Kit for ZigBit Amp, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support . 758-1015-ND NEW! 400.00 _— — _— MNZB-DKL-A24 
MeshBean Board with RPSMA Connectore, ZigBit Amp (U.FL version), Sensors (Light and Temperature) .......... 758-1013-ND NEW! 150.00 — — _— MNZB-EVB-A24-UFL| 
Development Kit for ZigBit 900, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 1-year Manufacturer Support 758-1009-ND NEW! 900.00 _— _— _— MNZB-DKC-900 
Development Kit for ZigBit 900, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support 758-1010-ND NEW! 400.00 — _— _— MNZB-DKL-900 
MeshBean Board with RPSMA Connectore, ZigBit 900 Module, Sensors (Light and Temperature) 758-1008-ND NEW! 150.00 — — _— MNZB-EVB-900-BO 
t+ Cut Tape 
MICRcL Digi® 
EL sae Digi>Reel’ 
Innovation Through Technology™ QwikRadio RF Receivers 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-1-NDt 3.78 3.03 2.36 MICRFO01YM TR 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-2-ND$ 3.53/2,500 MICRFO01YM TR 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1331-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFO01YN 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1336-ND 3.67 2.94 2.29 MICRF011YM 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1337-ND 4.41 3.53 275) MICRFO11YN 
QwikRadio 115kbps, 800MHz ~ 1GHz UHF Receiver 14-SOIC. 576-1333-ND 4.88 3.91 3.04 MICRFOO5YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1334-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFO07YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 16-SOIC. 576-1335-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFOO9YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1962-5-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFO10YM 
QwikRadio ASK Receiver 300 ~ 440MHz 16-SOIC. 576-1332-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFO0O2YM 
QwikRadio Sweep-Mode Receiver 300 ~ 440MHz 8-SOIC 576-1961-5-ND 2.77 2.22 1.73 MICRFOO8YM 
QwikRadio ASK Receiver 300 ~ 440MHz 8-SOP 576-2420-ND 3.96 3.17 2.47 MICRF022YM-FS24 
QwikRadio ASK Receiver 300 ~ 440MHz 8-SOP 576-2421-ND 3.96 3.17 2.47 MICRF022YM-FS48 
QwikRadio Receiver 3V, 380 ~ 450MHz 16-QSOP 576-1964-5-ND 3.92 3.14 2.44 MICRF211AYQS 
QwikRadio Receiver 3.3V, 300 ~ 350MHz 16-QSOP. 576-1649-5-ND 3.92 3.14 2.44 MICRF213AYQS 
QwikRadio Receiver 3.3V, 300 ~ 450MHz 16-QSOP 576-2997-ND 4.70 3.77 2.93 MICRF218AYQS 
QwikRadio RF Receiver 300 ~ 450MHz 16-QSOP. 576-3230-5-ND NEW! 4.50 3.60 2.80 MICRF221AYQS 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
. . . ® 
QwikRadio™ RF Transmitters Digi@Reel 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
QwikRadio UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1338-ND 2.77 2.22 1.73 MICRF102YM 
QwikRadio UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1339-ND 3.42 2.74 2.13 MICRF103YM 
QwikRadio ASK Transmitter 300 ~ 450MHz SOT23-6 576-3229-1-ND¢ NEW! 1.73 1.38 1.04 MICRF113YM6 TR 
QwikRadio ASK Transmitter 300 ~ 450MHz SOT23-6 576-3229-2-ND¢ NEW! 2649.00/3,000 MICRF113YM6 TR 
QwikRadio UHF ASK/FSK Transmitter 10-MSOP. 576-1963-5-ND 2.10 1.68 1.26 MICRF112YMM 
290 ~ 980MHz ISM Band ASK/FSK Transmitter 24-MLF 576-1965-1-NDft 3.56 2.85 2.22 MICRF405YML TR 
290 ~ 980MHz ISM Band ASK/FSK Transmitter 24-MLF 576-1965-2-ND$ 2015.00/1,000 MICRF405YML TR 
1.8V, QwikRadio UHF ASK Transmitter 14-SOIC 576-1340-ND 3.51 2.81 2.19 MICRF104YM 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


556 1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


MIECREL RadioWire® ISM Band Transceiver Digi@Reel” 


Innovation Through Technology™ 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
MICRF505 850MHz and 950MHz ISM Transceiver 32-MLF 576-1659-1-ND 5.60 4.48 3.78 | 576-1659-2-ND 1,000 3500.00 | MICRFS505YML TR 
MICRF506 410 ~ 450MHz ISM Transceiver 32-MLF 576-1966-1-ND 5.60 4.48 3.78 | 576-1966-2-ND 1,000 3500.00 | MICRF506YML TR 
MICRF600Z 902 ~ 928MHz ISM Transceiver 16-MOD1114Q | 576-2422-ND 16.63 14.97 13.28 |i _ — | MICRF600Z 
MICRF610Z 868 ~ 870MHz ISM Transceiver 16-MOD1114Q | 576-2423-ND 16.63 14.97 13.28 [ie —- — | MICRF610Z 
MICRF610Z 868 ~ 870MHz ISM Transceiver Module 16-MOD1114Q | 576-1467-1-ND 16.63 14.97 13.28 | 576-1467-2-ND 500 6237.50 | MICRF610Z TR 
MICRF620Z 430 ~ 440MHz ISM Transceiver 16-MOD1114Q | 576-2424-ND 16.63 14.97 13.28 _ — | MICRF620Z 
MICRF620Z 430 ~ 440MHz ISM Transceiver Module 16-MOD1114Q | 576-1468-1-ND 16.63 14.97 13.28 | 576-1468-2-ND 500 6237.50 | MICRF620Z TR 
RadioWire® Development Kits 
Digi-Key Price Each Micrel 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 

RadioWire Development Kit for 902 ~ 928MHz 576-1605-ND 292.50 273.00 253.50 MICRF600DEV1 

RadioWire Development Kit for 850 ~ 9S0MHz 576-1606-ND 292.50 273.00 253.50 MICRFSOS5DEV1 


KR MicrRocHiP IEEE 802.15.4 - ZigBee™ RF Transceiver 


This is a complete IEEE 802.15.4 radio and operates in the 2.4GHz band. Supports ZigBee, MiWi™ protocols and proprietary protocols to provide an ideal solution for wireless sensor networks, home automation, building 
automation and consumer applications. 


Frequency Power TX Power RX Power 

Range Sensitivity Output Consumption Consumption | Clock MAC Digi-Key Price Each 

(GHz) (dBm) (dBm) RSSI (mA) (mA) (MHz) | Features | Encryption| Interface Package Part No. ill 25 100 
2.405 ~ 2.48] -95.00 te) Yes 18.00 22.00 20 CSMA-CA AES128 | 4-Wire SPI 40-QFN MRF24J40-I/ML-ND 5.38 2.97 2.69 


Multilech@® Universal Socket Modems 


Systems 


Multi-Tech Systems embedded modems offer easy integration of multiple target board is compatible with any Serial Socket modem module, modems that have a parallel interface. 


technologies, all in the same universal socket modem interface. allowing for rapid development of any project with this single board. MTRJ-DK: This developer's kit allows for development with the RJ 
Development Kits: MTSMI-UDK: This developer kit allows the user to Purchase of the desired universal socket modem is required. Modem series, which is a complete integrated modem with global 
configure his own development kit with a modem of their choice. The MTSMI-P-DK: This developer kit allows for the development with compliance in a small form factor. 
Voltage Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description (V) Interface Part No. 1 50 100 | Part No. 
591-1040-ND 39.00 37.70 36.40 | MT100SEM-L 
3.3 Serial-to-Ethernet 591-1079-ND 39.00 37.70 36.40 | MT100SEM-L.R1 
® ; 591-1010-ND 59.97 58.39 56.92 | MTXCSEM-L.R2 
pocket Ememet Pr Device Server 591-1039-ND 39.00 3770 36.40 | MT100SEM 
5 Serial-to-Ethernet 591-1078-ND 39.00 37.70 36.40 | MT100SEM.R1 
591-1018-ND 58.18 56.68 55.25 | MTXCSEM.R2 
. Ow; -® e 3.3 Serial-to-Wi-Fi, 802.11b | 591-1038-ND 84.85 82.65 80.56 | MT800SWM-L 
sso else: Wr nt pevice Severn 5 _| Serial-to-Wi-Fi, 802.11b | 591-1037-ND 84.85 82.65 80.56 | MT800SWM 
3.3 Serial-to-Bluetooth 591-1042-ND 59.58 57.80 56.90 | MTS2BTSMI-L.R2 
SocketWireless Bluetooth® V2.0 Device Server . 591-1041-ND 61.50 59.65 58.73 | MTS2BTSMI.R2 
2 Seriato-Bluetooth | 591-1067-ND 6165 60.05 _ 58.54 | MTS2BTSMI.R3 
® 1; 2 3.3 V.22bis 591-1034-ND 23.68 23.06 22.49 | MT2456SMI-L-22.R3 
mockelMogemn” Plat up Modem SentaliDale 5 V.22bis 591-1033-ND 25.60 24.94 24.31 | MT2456SMI-22.R3 
V.22bis 591-1066-ND 16.97 16.53 16.11 | MT2492SMI-L-22 
3.3 V.34 591-1065-ND 20.60 20.06 19.56 | MT2492SMI-L-34 
: F V.92 591-1064-ND 25.45 24.79 24.16 | MT2492SMI-L-92 
SockelMogem Darup:Medem; Serial Date V.22bis 591-1063-ND 16.97 16.53 16.11 | MT2492SMiI-22 
5 V.34 591-1062-ND 20.60 20.06 19.56 | MT2492SMI-34 
V.92 591-1061-ND 25.45 24.79 24.16 | MT2492SMI-92 
V.32bis 591-1027-ND 33.93 33.05 32.22 | MT5600SMI-L-32.R2 
3.3 V.34 591-1001-ND 36.36 35.42 34.52 | MT5600SMI-L-34.R2 
= : V.92 591-1002-ND 38.79 37.78 36.83 | MT5600SMI-L-92.R2 
pipeketModern Dialup Modem: 2eniatDalaax V.32bis 591-1012-ND 36.36 35.42 34.52 | MTS600SMI-32.R2 
5 V.34 591-1028-ND 38.79 37.78 36.83 | MT5600SMI-34.R2 
V.92 591-1000-ND 41.21 40.14 39.13 | MTS600SMI-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, without LED pins 3.3 V.34 591-1029-ND 36.36 35.42 34.52 | MT5600SMI-X-L-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.34 591-1030-ND 38.79 37.78 36.83 | MT5600SMI-P-34.R2 
j F V.34/V.34 (fax) 591-1003-ND 45.61 44.43 43.30 | MT5634SMI-34.R2 
SocketModem Dial-up Mouein, Serial Data/Fax 7 V.92/V.34 (fax) 591-1031-ND 50.83 49.51 48.25 | MTS634SMI-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1032-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-HV-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Industrial Temperature 5 V.92/V.34 (fax) 591-1004-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-ITP-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1024-ND 50.83 49.51 48.25 | MT5634SMI-P-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1025-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-P-HV-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, Industrial Temperature 5 V.92/V.34 (fax) 591-1026-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-P-ITP-92.R2 
33 V.34 591-1083-ND 26.67 25.97 25.32 | MT5656SMI-L-D-34 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data V.92 591-1081-ND 31.52 30.70 29.92 | MT5656SMI-L-D-92 
, 5 V.34 591-1082-ND 26.67 25.97 25.32 | MT5656SMI-D-34 
V.92 591-1080-ND 31.52 30.70 29.92 | MT5656SMI-D-92 
V.32bis 591-1021-ND 38.79 37.78 36.83 | MT5656SMI-V-32.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Speakerphone I/O 5 V.34 591-1020-ND 41.21 40.14 39.13 | MT5656SMI-V-34.R2 
V.92 591-1019-ND 43.64 42.51 41.43 | MTS5656SMI-V-92.R2 
. Pe 3.3 V.92/V.34 (fax) 591-1056-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-L-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1055-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1057-ND 50.91 49.59 48.34 | MT9234SMI-HV-92 
e 3.3 V.92/V.34 (fax) 591-1059-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-P-L-92 
Packet Modem: Dial-up Modem, Parallel Data/rax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1058-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-P-92 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1060-ND 50.91 49.59 48.34 | MT9234SMI-P-HV-92 
SocketModem CDMA Wireless Modem, 800/1900MHz, Verizon 5 CDMA §91-1052-ND 210.32 205.13 200.18 | MTSMC-C-N3.R2 
591-1007-ND 194.73 190.02 185.29 | MTSMC-E.R2 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM 5 EDGE/GSM 591-1049-ND 181.11 176.64 172.39 | MTSMC-E.R3 
591-1093-ND 157.75 153.85 150.14 | MTSMC-E.R4 
F ‘ es 591-1050-ND 181.11 176.64 172.39 | MTSMC-E-V.R3 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM with Voice Capability 5 EDGE/GSM 591-1094-ND 15775 153.85 150.14 | MTSMC-E-V.R4 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 557 


Multilech@ Universal Socket Modems (cont) [Oxs] 


Systems 
Voltage Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description (Vv) Interface Part No. 1 50 100 | Part No. 
SocketModem GPRS Wireless Modem, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1011-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F2.R1.1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1087-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4.R1 
4 : a 591-1068-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-V 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band w/Voice Capability, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1088-ND 128.16 425.01 422.00 | MTSMC-G-F4-V.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1089-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-ED.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band w/Voice Capability, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1090-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-V-ED.R1 
33 V.34 591-1005-ND 39.79 38.75 37.77 | MT5656RU-L-34.R2 
RJModem® Modem, RJ-11 Port, Serial Data V.92 591-1006-ND 42.45 41.35 40.30 | MT5656RJ-L-92.R2 
5 V.92 §91-1051-ND 42.45 41.35 40.30 | MT5656RJ-92.R2 
in 7 7 591-1054-ND 132.05 128.80 125.69 | MTMMC-G-F4 
MMCModem™ GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1091-ND 432.05 428.80 425.69 | MTMMC-G-F4.R1 
MMCModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1092-ND 132.05 128.80 125.69 | MTMMC-G-F4-ED.R1 
Development Kits 
Universal Socket Modem Development Kit. 591-1009-ND 300.00 _— — | MTSMI-UDK 
Socket Modem Development Kit for Parallel Interface. 591-1013-ND 199.00 _ — | MTSMI-P-DK 
RJ Modem Development Kit .. . 591-1014-ND 199.00 = — | MTRJ-DK 
Accessories 
CDMA and F2 Hinged Right Angle Antenna 591-1044-ND 9.73 9.50 9.27 | ANCF2-10HRA 
F1 Hinged Right Angle Antenna 591-1045-ND 9.73 9.50 9.27 | ANF1-10HRA 
Bluetooth Hinged Right Angle Reverse Polarity Antenna 591-1046-ND 13.62 13.28 12.96 | ANBT-10HRA 
SMA to MMCX COAX PF Cable 6 Inch......... 591-1047-ND 20.25 19.75 19.28 | CASMA-MMCX-10 
Reverse SMA to MMCX COAX RF Cable 6 Inch 591-1048-ND 20.25 19.75 19.28 | CARSMA-MMCX-10 
Antenna for GPRS Quad-Band 591-1069-ND 9.73 9.49 9.27 | ANQB-50HRA 


Reel* 


Saw Filters 


fanovator th Hectronies Specifications: * Nominal Input/Output Impedance: 500 


Dimensions in mm 


Fig. 1 


Pin Configuration Wi aa 2 —— Pin Configuration 
Input 7 F : fe 1 Input 
Output h A 3 Output 


(0.50) |> 
Ground F if 2,4 Ground — || | 
gi 4-0.88 |e—»|2-0.74 


Center Insertion Loss Input Signal Operating Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Typical Ripple Level Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (mW) Range Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
1.575 0.45 0.02 50 -30°C ~ 85°C 490-5016-1-ND 1.22 1.02 -92 | 490-5016-2-ND 357.00/M SAFEB1G57KBOFOOR12 
1 1.575 0.95 0.03 50 -30°C ~ 85°C 490-5017-1-ND 1.11 93 -84 | 490-5017-2-ND 324.00/M SAFEB1G57KEOFOOR12 
0.915 1.8 0.3 31.6 -30°C ~ 85°C 490-5019-1-ND 3.36 2.80 2.52 | 490-5019-2-ND 980.00/M SAFEB915MALOFOOR12 
2 1.575 a | 0.1 50 -40°C ~ 85°C 490-5018-1-ND 1.89 1.58 1.42 | 490-5018-2-ND 551.00/M SAFSE1G57KAOT9OR12 


BandPass Filter 


Specifications: + Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power Capacity: 500mW 


Center Operating Insertion Loss Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Frequency @ 25°C Ripple Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (GHz) (GHz) (dB) (dB) Part No. 1 10 50 Part No. 4,000 Part No. 
1 2.45 2.4~2.5 1.8 0.7 490-4743-1-ND -60 51 46 | 490-4743-2-ND 175.00/M LFB182G45SG9B740 
2 2.45 2.4~2.5 3.5 = 490-5020-1-ND 64 53 -48 | 490-5020-2-ND 184.00/M LFB212G45BA1A220 
3 2.45 24-25 15 0.5 490-5021-1-ND 66 55 -50 | 490-5021-2-ND 192.00/M LFB212G45SG8A127 
i ae 2.6 1.8 490-5022-1-ND 66 55 -50 | 490-5022-2-ND 192.00/M LFB212G45SG8A192 


RF Balun Transformers Digi@Reel” 


Chip type SMD baluns constructed with copper conductor and ceramic material. Ideal for high-frequency applications. Small-size and low-loss baluns can be customized for the 
balance impedance of 1000 ~ 2000. Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power Capacity: 0.5W 


Dimensions in mm 


0.35+ + «0.30 A 06 0.304 + 0.20 
(im fe 7 i 
tote et ole 
0.20 0.65 0.20 0.50 
Operating Insertion Balance Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Loss Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (GHz) @ 25°C (dB) Dif-Nom. (Q) Part No. 1 10 50 Part No. 4,000 Part No. 
1 23-25 1.0 200 490-4744-1-ND 45 .38 34 490-4744-2-ND 132.00/M LDB212G4020C-001 
seer 0.8 50 490-4745-1-ND 45 38 34 490-4745-2-ND 132.00/M LDB212G4005C-001 
1.0 50 490-4746-1-ND 44 37 33 490-4746-2-ND 127.00/M LDB182G4505C-110 
2 2.4~2.5 1.0 100 490-5023-1-ND 44 37 33 490-5023-2-ND 127.00/M LDB182G4510C-110 
1.3 200 490-4747-1-ND 44 37 33 490-4747-2-ND 127.00/M LDB182G4520C-110 
Digi®@Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
558 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National . 
Semiconductor Micro-Module Bluetooth® 


A highly integrated Bluetooth 1.2 compliant solution. The integrated baseband controller and 2.4GHz radio 
combine to form a complete, small form-factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. The baseboard 
controller has a standard Host Controller Interface (HCl). The firmware supplied in the on-chip ROM supports 
a complete Bluetooth Link Manager and HCI! with communication through a UART or USB interface. This 
firmware features point-to-point and point-to-multipoint link management, supporting data rates up to 723kbps. 
The radio has a heterodyne receiver architecture with a low intermediate frequency (IF), which enables the 
IF filters to be integrated on-chip. The transmitter uses direct |Q-modulation with Gaussian-filtered bit-stream 
data, a voltage controlled oscillator (VCO) buffer and a power amplifier. 


Digi@Reel’° 


LMX5453 Bluetooth 2.0 compliant solution Features: *eSCO * eSCO over USB HCI transport 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
LMX5453SMXCT-ND 15.51 13.29 11.79 | LMX5453SMXTR-ND 2,500 9780.76/M 


Bluetooth® Serial Port Modules 


Digital Hardware: * Baseband and Link Management Processors * CompactRISC Core « Integrated Memory: 
Flash, RAM *UART Command/Data Port * Auxiliary Host Interface Ports * Advanced Power Management 
(APM) features * Advanced Audio Interface for external PCM codec 


Firmware: Complete Bluetooth Stack including: * Baseband and Link Manager * L2CAP, RFCOMM, SDP. 
* Profiles: GAP, SDAP, SPP 


LMX9830: Bluetooth Serial Port Module is a highly integrated Bluetooth 2.0 baseband controller and 2.4GHz 
radio, combined to form a complete small form factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. All hardware 
and firmware is included to provide a complete solution from antenna through the complete lower and upper 
layers of the Bluetooth stack. 


LMX9838: Bluetooth Serial Port Module is a fully integrated Bluetooth 2.0 baseband controller, 2.4GHz radio, 
crystal, antenna, LDO and discreets; combined to form a complete small form factor (10mm x 17mm x 2.0mm) 
Bluetooth node. All hardware and firmware is included to provide a complete solution from antenna through the 
complete lower and upper layers of the Bluetooth stack. 


LMX9838DONGLE Kit: This kit includes everything necessary to evaluate all the features of the LMX9838 
Bluetooth. 


Kit Includes: * Complete RS232/UART evaluation board * Audio codec board * Power supply and cables 
* Simply Blue Commander software Simply Blue Smart demo software Full design documentation 
* Bluetooth USB dongle and software (additional Bluetooth device to connect to) 


Digi-Key Price Each National Semiconductor 
Part No. i] 25 100 Part No. 
LMX9830SM-ND 12.48 10.70 9.49 LMX9830SM/NOPB 
LMX9838SB-ND 24.00 22.40 20.80 LMX9838SB/NOPB 
LMX9838DONGLE-ND 253.50 a a LMX9838DONGLE 
PLL/Frequency Synthesizer Digi@Reel 
Operating | Aux. Op. | Normalized Operating | Aux. Op. | Normalized 
PLL Freq. |Frequency| Phase Digi-Key Price Each PLL Freq. |Frequency| Phase Digi-Key Price Each 
Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. 1 25 100 Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. 1 25 100 
LIMX1600SLBXCT-ND$ 2.33 1.73 1.28 RF/IF Dual | Integer | 2,000 | 1,100 |-211 dBc/Hz ) LMX2336LTM-ND® 285 217 1.66 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 500 | -197 dBc/Hz | LMX1600SLBXTR-ND§ 2343.75/2,500 Raeinaen Gh aes 
LMX1600TM-ND 223 1.66 1.23 : , : 
Single Integer | 2,000 — —_|-217 dBe/Hz | LMX2346SLBXTR-ND§ 4531.25/2,500 
LIMX1601SLBXCT-ND+ 273 203 1.50 onentine Be, aa 508 
LMX1601SLBXTR-ND§ 2578.13/2,500 
RF/IF Dual | Integer | 1,100 500 |-197 dBc/Hz | LMX1601TM-ND@ 192 143 1.06 LMX2347SLBXCT-ND¢ 3.53 2.68 2.05 
LIMX1601TMXCT-ND$ 192 143 1.06 Single Integer 2,500 = -217 dBc/Hz | LMX2347SLBXTR-ND§ 4406.25/2,500 
LIMX1601TMXTR-ND§@ 4937.50/2,500 LMX2347TM-ND® 363 276 241 
RF/IF Dual | Integer | 1,100 | 1,100 |-197 dBc/Hz | LMX1602TM-ND® 2.02 150 1.11 RF/IF Dual |Fractional-N} 2,500 550 | -201 dBc/Hz | LMX2350TM-ND® 5.29 419 3.36 
LIMX2306SLBXCT-ND$© 250 1.90 1.45 RF/IF Dual |Fractional-N} 1,200 550 | -201 dBe/Hz | LMX2352TM-ND® 5.70 4.34 3.31 
LIMX2306SLBXTR-ND§® 3125.00/2,500 
i =, je : LMX2352TMXCT-ND: 5.70 4.34 3.31 
Single | Integer | 550 210 dBo/H2 | |p oag6TM-ND® 263 2.00 1.53 | | RF/IFDual /Fractional-N| 1,200 | 550 |-201 dBc/Hz bi 
LMX2352TMXTR-ND§ 7125.00/2,500 
LIMX2306TMXTR-ND§@ 3281.25/2,500 
Single |Fractional-N) 2,500 — — |-201 dBo/Hz | LMX2353TM-ND@ 3.80 289 2.21 
Sais fener | Bang — | oote aprie | LM*231 0USLOXCT-NDg 358 272 2.08 
” " , LIMX231 0USLDXTR-ND§ 4468.75/2,500 LIMX2354SLBXCT-ND$ 4.20 3.20 2.44 
sone cael ane o> aon | LM? 1TUSLOXGT NOE ay ae RF/IF Dual |Fractional-N 2,500 550 | -204 dBe/Hz | LMX2354SLBXTR-ND§ 5250.00/2,500 
‘ 7 -| 
: i LIMX2311USLDXTR-ND§ 4062.50/2,500 LMX2354TM-ND@ 4.05 3.08 2.35 
aa ; 4360 oto aBole | ChMX2812USLDXCT-NDF 310 2.36 1.80 LMX2364SLEXCT-ND$ 4.60 3.50 2.67 
me nteger : alae acca LIX2312USLDXTR-ND§ 3875.00/2,500 RF/IF Dual |Fractional-N| 2,600 850 —_|-210 dBc/Hz | LMX2364SLEXTR-ND§ 5750.00/2,500 
’ LIMX2313USLDXCT-ND$® = 3.18 2.42 1.85 HUE HN apt ee see 
Single Integer 600 _ -212 dBc/Hz 
LIMX2313USLDXTR-ND§@ 3968.75/2,500 LIMX2430SLEXCT-ND$ 4.23 3.22 2.46 
LMX2316SLBXCT-ND$ ae 08? ASO RF/IF Dual | Integer | 3,000 800 | -219 dBe/Hz | LMX2430SLEXTR-ND§ 5281.25/2,500 
Single Integer | 1,200 — — |-210 dB/Hz | LMX2316SLBXTR-ND§ 3218.75/2,500 LMX2430TM-ND® 403 3.06 2.34 
LMX2316TM-ND® 3.04 2.26 1.67 LIMX2433SLEXCT-ND$ 448 3.41 2.60 
LMX2326SLBXCT-ND¢ 333 253 1.93 RF/IF Dual | Integer | 3,600 | 1,700 |-219 dBo/Hz | LMX2433SLEXTR-ND§ 5593.75/2,500 
Single Integer | 2,800 — — |-210 dBo/Hz | LMX2326SLBXTR-ND§ 4156.25/2,500 LMX2433TM-ND® 4.20 3.20 2.44 
PACU 2 e081 ker LIMX2434SLEXCT-ND$ 460 3.50 267 
RF/IF Dual | Integer | 2,500 510 | -211 dBc/Hz | LMX2330LTM-ND@ 3.03 230 1.76 RF/IF Dual | Integer | 5,000 | 2,500 |-219 dBc/Hz | LMX2434SLEXTR-ND§ 5750.00/2,500 
LMX2330USLEXCT-ND+ 3.70 282 215 LMX2434TM-ND® 443 3.37 2.57 
RF/IF Dual Integer 2,500 600 -212 dBc/Hz LMX2330USLEXTR-ND§ 4625.00/2,500 
— Delta-Sigma Fractional-N) 2,600 | 800 | -210 dBostiz | LMX#470SLEXCT-ND$@ B00 8). ee 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 510 | -211 dBo/Hz | LMX2331LTM-ND 263 200 1.53 LIMX2470SLEXTR-ND§@ 6250.00/2,500 
LIMX2332LSLBXCT-ND$ 3.25 247 1.89 | | Delta-Sigma LMX2487ESQCT-ND$© oot. dope ad 
RF/IF Dual | Int 4,200 510 | -211 dBe/Hz | LMX2332LSLBXTR-ND 4062.50/2,500 ional-| é 
/IF Dual Integer \c/Hz § / Fractional-N | Integer 7,500 3,000 | -210 dBc/Hz LMX2487ESQTR-ND§@ 3658.00/1,000 
LIMX2332LTM-ND® 260 1.98 1.51 RF/IF Dual 
LMX2335LTM-ND® 3.05 2.27 1.68 | | Evaluation Board for LMX2433 ..........c.ccccccceeeseeseeeseees LMX2433EVAL-ND 225.00/1 
RF/F Dual | Integer | 1,100) 1,100 | -211 dBovtiz |IEMN232S ET MXCTSNDE 3.04 2.26 1.67 | | evaluation Board for LMX2470 .........secscsesseseseeseees LIMX2470EVAL-ND 225.00/1 
LIMX2335LTMXTR-ND§ 3075.00/2,500 @ RoHS Compliant +CutTape  § Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e Wire- | Inte- |Integrated Frequency 
Na t tona 1 A PLL | less |grated| Loop RF IF Range _| Digi-Key Price Each 
Semiconductor PLL with VCO Digi@ Reel’ Type| Std. |VcoS| Filter | PLL | PLL | (MHz) PartNo. 1 2 100 
PLL+| an | a | yes (Sigma) yp | 891-885, |LMIX2531LO1700ECT-ND*® 11.08 9.48 8.41 
Wire | Inte- [integrated Feueny vco Delta 1662-1770 | LMX2531L01700ETR-ND§@ 2006.60/250 
PLL | less jgrated/ Loop | RF | IF | Range | Digi-Key Price Each PLL+| gy | 4 Yes |Sigma-] jy, | 880-933, |LMX2531L01742CT-ND*® 11.06 9.48 8.41 
yey RS AMC) Altera EEE EEE (ONE as | Eat Ue ee veo Delta 1760-1866 | LMX2531L01742TR-ND§® 2006.60/250 
PLL+| oye | o | ves (Sigma) yp | 688-768, | LMX2525L01321CT-ND* 649 513 4.44 —— - a 
on be saro1ces ne eatin PLL} ay | 4 | veg |Sioma| yy, | 868-920, |LMIXA531LO1778ECT-ND*® 11.08 9.48 8.41 
vco Delta 1726-1840 | LMX2531L01778ETR-ND§@ 2006.60/250 
PLL) pcs | 4 | ves |S!9™"Jinteger | 1619-1650 |/MX2502L01635CT-ND* SOO eran eee PL] ay | 4 | veg (Sigma-| yg | 917-1014, |LWIX25S1LO191DECT-ND“® 11.06 9.48 8.41 
veo peta AICO SSOIG HIE) PRAT.GOH,000 vco | pata |” | 1834-2028 | LimwosatLatotoeTR-NDge 2006.60/250 
Puzo leCQU C7 CIN DE 5.65 4.80 9.28 PL] ay | 4 | yee (Sigma-| yj, | 952-1197, |LWIX25S1LOZ08DECT-ND“® 11.06 9.48 8.41 
PLL+ opal 1 | Yes  |5!9™|integer| 954-980. | LMX2512LQ0967TR-ND§ 2847.60/1,000 veo Delta 1904-2274 | LMX2531LQ2080ETR-ND§® 2006.60/250 
veo Dalla betes AON 565 490) 28.28 PLL} ay | 4 | vag |Sioma| yj, [1089-1200, |LMXA53iLO2265ECT-ND*® 11.08 948 8.41 
ieee Senet) e887 60/1000 vo Delta 2178-2400 | LMX2531LO2265ETR-ND§@ 2006.60/250 
PLL+|PCS+ | 5 | Yes |SI9™2-|integer| 1355, | LMX2522L01635CT-ND* 5.69 4.50 3.61 PLL+| ay | Yes /Sigma-| yy, |1168-1395, |LMx2531LO2570ECT-ND*® 11.06 9.48 8.41 
veo | GPs Delta 1619-1650 |LMX2522L.01635TR-ND§ 3360.40/1,000 na Fei 9336-2700 |LMX2531L02570ETR-NDS@ 2008.60/250 
PLL+) an | 4 | yes [SI9™] yg | 749:5°755: JEMMASSTEQISOOECTNDIS®; 14.39 12.33 10.94 Evaluation Kit for LMX25021635............scecseeereeeeeees LIMX25021635EVAL-ND 225.00/1 
veo Delta 1499-1510 | LMX2531LQ1500ETR-ND§@ 4540.25/250 Evaluation Kit for LMX25051321...........ccsceeeeececseseees LIMX25051321EVAL-ND 225.00/1 
PLL] ay |g | veg [Sigma] y, | 765818, |LMX253iLOTS7OECT-ND*® 1106 948 8.41 Evaluation Kit for LMX25120967... LMX25120967EVAL-ND 225.00/1 
vco Delta 1530-1636 |LMX2531L01570ETR-ND§@ 2006.60/250 Evaluation Kit for LMX25121065... LMX25121 065EVAL-ND 225.00/1 
PLL+ At F Yes Sigma- fis 795-850, |LMX2531LQ1650ECT-ND*® 11.06 948 8.41 Evaluation Kit for LMX25221635.........00..... eee LMX25221635EVAL-ND 225.00/1 
vco Delta 1590-1700 |LMX2531LQ1650ETR-ND§@ 2006.60/250 RoHS Compliant * Cut Tape § Tape and Reel 


Cable 


Cable Length | 
Length | 5 Inches 


5 inches 
8.0 ' 
if 


v f 
Thread: / 1. Thread: 


M7x1.0P 27.5 


um 


Cable Length 
— 6 Inches —"' 


Cable 
Length 
120 Inches 
Frequency Connector Element Nominal Digi-Key Price | Nearson 
Fig. Range (MHz) Type Applications Size Impedance (0) | Part No. Each | Part No. 
824 ~ 896, 1850 ~ 1990 SMA AMPS/PCS 1/2 Wave 50 730-1000-ND 18.00 | D131AM-AMPS/PCS-S 
1 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1003-ND 14.85 | S131AH-2450S 
2400 ~ 2500, 4900 ~ 5350, 5725 ~ 5850 RP SMA WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1013-ND 19.50 | T131AH-2.4/4.9/5.X-S 
2 310 ~ 320 SMA VHF/UHF 1/4 Wave 50 730-1001-ND 16.50 | L324AM-315 
433 ~ 435 SMA UHF 1/4 Wave 50 730-1002-ND 16.50 | L824AM-434 
3 2400 ~ 2500 U.FL 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1004-ND 17.82 | S131CL-6-PX-2450S 
4 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1005-ND 12.00 | S151AH-2450S 
5 2400 ~ 2500 MMCxX 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1006-ND 24.45 | S151FL-5-RMM-2450S 
6 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1007-ND 18.00 | S152AH-915S 
7 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1008-ND 16.50 | S181AH-2450S 
8 2400 ~ 2500 MMCX 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1009-ND 18.75 | S181FL-5-RMM-2450S 
9 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/4 Wave 50 730-1010-ND 15.00 | S331AH-915 
10 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1011-ND 24.00 | S467AH-915S 
1 902 ~ 928 N Type 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1012-ND 52.00 | SG101N-915 
12 2400 ~ 2500, 4900 ~ 5350, 5725 ~ 5850 RP TNC WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1014-ND 23.94 | T145TR-2.4/4.9/5.X-S 
13 860 ~ 960, 1710 ~ 1810, 1850 ~ 1990 SMA PCS/DCS/GSM 1/4 Wave 50 730-1015-ND 15.00 | T321AM-GDP 
14 824 ~ 896, 890 ~ 960, 1850 ~ 1990, 1710 ~ 1880, 1920 ~ 2170 SMA AMPS/GSM/PCS/DCS/UMTS 1/2 Wave 50 730-1016-ND 23.85 | T6140AM-AGDPU-S 
2400, 4900, 5200, 5800 RP TNC WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1018-ND 25.50 | T614TR-2.4/4.9/5.X-S 
15 2400 ~ 2500, 5150 ~ 5850 U.FL WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1017-ND 28.26 | T614FC-7-PX-2.4/4.9/5.X-S. 
16 824 ~ 960, 1710 ~ 2170 RP SMA AMPS/GSM/PCS/DCS/UMTS 1/2 Wave 50 730-1020-ND 38.00 | W765FL-120-AH-AGDP. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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6. V Cont 1 


6. GND 


Test | NF GA S21E2 fT Ic Tape & Reel 
f Typ. | Typ. | VCE Ic Typ. | Typ. HFE | Max. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package | (GHz) | (dB) | (dB) (V) (mA) (dB) | (GHz) | Typ. | (mA) | PartNo. 1 10 50 Part No. 3,000 
1.0 14 | 12.5 3 7 9 45 120 100 NE85619-ACT-ND® 54 4.50 21.00 NE85619-ATR-ND® 270.00/M 
1.0 14 14 8 20 14 7.0 120 65 NE68119-ACT-ND® 78 6.50 30.33 NE68119-ATR-ND® 390.00/M 
2.0 1.3 TS: 1 10 75 9.0 100 30 NE68719CT-NDt 75 6.25 29.17 _— 
SMT 2.0 15 75 3 10 9 12.0 110 30 NE68519-ACT-ND® 8 4.00 18.67 NE68519-ATR-ND@ 240.00/M 
2.0 15 8 3 20 8 9.5 120 100 NE68819-ACT-ND® 33 2.75 12.83 NE68819-ATR-ND® 165.00/M 
2.0 1.9 9.5 6 10 9 10.0 120 35 NE68019-ACT-ND® 66 5.50 25.67 NE68019-ATR-ND® 330.00/M 
1.0 1.2 13 8 20 an 9.0 100 65 NE68133-A-ND® 93 7.75 36.17 _ = 
S0T-23 1.0 14 9 10 20 11.5 7.0 120 100 NE85633B-ACT-ND@t 66 5.50 25.67 NE85633B-ATR-ND®@ 330.00/M 
1 2.0 15 TS 3 3 6.5 8.5 120 100 NE68833-A-ND® 93 7.75 36.17 _ 
2.0 17 9 6 10 8 10.0 100 35 NE68033-A-ND® 1.05 8.75 40.83 - 
1.0 1.3 12 10 20 12 45 110 100 NE85630-ACT-ND® 66 5.50 25.67 NE85630-ATR-ND® 330.00/M 
2.0 1.3 75 1 10 75 9.0 100 30 NE68730CT-NDt 1.05 8.75 40.83 = 
2.0 15 7 3 10 8.5 12.0 110 30 NE68530CT-NDt 83 6.88 32.08 — 
SOT-323 2.0 15 7 3 10 8.5 12.0 110 30 NE68530-ACT-ND® 84 7.00 32.67 = _ 
1.0 1.5 | 13.5 8 20 13 7.0 120 65 NE68130-ACT-ND® 72 6.00 28.00 NE68130-ATR-ND® 360.00/M 
2.0 17 9.5 6 10 8.5 10.0 100 35 NE68030CT-NDt 86 7.15 33.37 = = 
2.0 17 9.5 6 10 8.5 10.0 100 35 NE68030-ACT-ND® 87 7.25 33.83 NE68030-ATR-ND@ 435.00/M 
M13 3.0 14 - 1 20 13 20.0 80 35 NE894M13-A-ND® 78 6.50 30.33 - 
2A_| SOT-143 1.0 1.2 | 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139-ACT-ND 18 6.50 30.33 NE68139-ATR-ND@ 390.00/M 
1.0 1.2 | 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139RCT-ND* +t 75 6.25 29.17 NE68139RTR-ND* 417.00/M 
2B | SOT-143R | 2.0 17 an 6 10 9 10.0 100 35 NE68039RCT-ND* 93 7.15 36.17 NE68039RTR-ND* 517.00/M 
2.0 17 11 6 10 9 10.0 100 35 NE68039R-ACT-ND* @t 90 7.50 35.00 NE68039R-ATR-ND* ® 450.00/M 
2.0 | 0.9 18 3 10 23 25.0 190 35 NESG2021M05-A-ND® 1.23 10.25 47.83 _ 
2A SOT-343 2.0 14 16 2 20 20 25.0 70 35 NE662M04-A-ND® 87 7.25 33.83 _ 
5.2 | 0.95 10 2 6 14 = 300 35 NESG3031M05-A-ND® 1.38 11.50 53.67 - 
2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696MO01CT-NDt 83 6.88 32.08 NE696M01TR-ND 467.00/M 
3 | 807-363 | 20 | 16 | 9 | 3 10 14 | 14.0 | 120 | 30 | NEG96MO1-ACT-ND@t 84 7.00 32.67 _| NE696MO1-ATR-ND@ 420.00/M 
Evaluation Board for NE662M04-A-ND, 900MHZ...........0...00 ccc cece eee eee eee eect eee NE662M04-EVGA09-ND 120.00 — _ _ 
PNP — RoHS Compliant 
1 1.0 15 10 -8 -20 12 8.5 40 -50 NE97733-A-ND 4.83 43.43 205.06 _ 
Sor-23 | 10 | 20 | 7 | -to | -15 | 10 | 55 | 40 | -50 | Neg7833-A-ND 2.45 22.05 104.13 = 
Dual Package 
1.0 1.2 =— 3 7 9 45 120 100 UPA810TCT-NDT 1.02 8.53 39.78 = _ 
SOT-363 1.0 1.2 =— 3 7 9 45 120 100 UPA810T-ACT-ND@t+ 1.05 8.75 40.83 UPA810T-ATR-ND® 525.00/M 
3 7 2.0 15 _ 3 7 5 9.0 120 100 UPA814TCT-NDt 1.17 9.75 45.50 UPA814TTR-ND 678.00/M 
2.0 1.9 _- 3 5 75 8.0 120 35 UPA800T-ACT-ND@+ 1.23 10.25 47.83 UPA800T-ATR-ND® 615.00/M 
6-Mini (Q1) | 2.0 1.5 9.5 3 10 8.5 12.0 110 30 UPA862TD-A-ND® 1.47 12.25 67.17 = 
* Reverse Pinout @ RoHS Compliant Cut Tape 
Medium Power Bipolar Transistors Reel” 
Test P1dB {T Ic Tape & Reel 
f VCE Ic Pin Typ. Typ. HFE Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package | (GHz) | (V) | (mA) | (dBM) | (dBM) | (GHz) | Typ. (mA) | PartNo. 1 10 50 Part No. 1,000 
1.8 3.6 200 15 26 20 60 500 NE664M04-A-ND® 1.58 14.18 66.94 _ _ 
on | $07-343 1.8 2.8 23 1 15 15 120 50 NE677M04-A-ND® 81 6.75 31.50 — — 
7 1.8 2.8 40 7 18 12 120 100 NE678M04-A-ND® 84 7.00 32.67 = — 
2.0 3.6 10 7 21 - 190 100 NESG2101M05-A-ND@ 1.47 12.25 57.17 _ _- 
046 | 60 | 30 15 30 10 120 600 | NESG260234-A7-ND@ 1.59 13.25 61.83 | — = 
1.0 12.5 100 19 27.5 5.5 120 250 NE461M02-AZ-ND® 2.43 20.25 94.50 = =— 
4 SOT-89 1.0 12.5 100 20.5 27.5 5.5 100 250 NE46134-AZCT-ND@t 1.59 13.25 61.83 NE46134-AZTR-ND® 795.00 
1.0 10 40 13 22 6.5 120 100 NE85634-ACT-ND@t 81 6.75 31.50 NE85634-ATR-ND® 405.00 
0.9 6.0 30 20 31.5 15 120 750 NESG270034-T1-AZCT-ND@t 1.23 10.25 47.83 NESG270034-T1-AZTR-ND® 533.00 
Evaluation Board for NESG270034-T1-AZ, 9OOMHZ.............. 0000. ce ec ee cece eee eects NESG270034-EV09-AZ-ND 150.00 _ _ _ _ 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
. x . H ® 
Bipolar Oscillator Transistors @Reel 
Pose fT Ic Cut Tape Tape & Reel 
f VCE Ic Typ. Typ. HFE Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) (GHz) Typ. (mA) Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 SOT-23 25 2.5 0.4 0.001 Ys 100 50 NE94433B-ACT-ND 33 2.75 12.83 NE94433B-ATR-ND 165.00/M 
General Purpose GaAs FETs 
Gate | Gate | Frequency Test NF/GA Bias 
Length | Width Range f vDS IDS NF GA P1dB Digi-Key Pricing 
Fig. Package (um) | (um) (GHz) (GHz) | (Vv) | (mA) (dB) (dB) (dBm) Part No. 1 10 50 
0.6 500 01~6 2.0 2 10 0.45 14 15 NE3508M04-A-ND 1.44 12.00 56.00 
2c Super Mini-Mold 0.6 400 01~6 2.0 2 10 0.4 17.5 an NE3509M04-A-ND 1.44 12.00 56.00 
0.6 280 01~6 4 2 15 0.45 16 in NE3510M04-A-ND 1.50 12.50 58.33 
5 $02 0.2 160 4~18 12 2 10 0.3 13.5 _ NE3512S02-A-ND 2.07 17.25 80.50 
0.2 160 4~18 12 2 10 0.35 13.5 _ NE3514S02-A-ND 2.46 20.50 95.67 
(Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SPDT Dual Control Switches 
Control Voltages Insertion Loss Isolation @ 2GHz Digi-Key Pricing 
Fig. Package (Vv) (dB) (dB) Part No. 1 10 50 
3 6-Super Mini-Mold 2.6/0 0.40 @ 2GHz 19 UPG2155TB-A-ND 1.53 12.75 59.50 
6 6-TSON 2.7/0 0.45 19 UPG2158T5K-A-ND WAZ 9.75 45.50 
Switches Reel° 
Control Insertion Isolation Input Power Input Power Tape & Reel 
Voltages Loss @ 2GHz @0.10B @1dB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package (Vv) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 50 | PartNo. 5,000 
SPDT Single Control Switches — RoHS Compliant 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 33 33 UPG2010TB-A-ND 2.16 18.00 84.00 | — _ 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 20.5 24 UPG2012TB-A-ND 1.14 9.50 44.33 | — _ 
3 6 Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 30 20.5 24 UPG2012TK-A-ND 1.20 10.00 46.67 | — = 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 27 27 30 UPG2015TB-A-ND 1.38 11.50 53.67 | — _ 
6 Mini-Mold 2.8/0 0.8 @ 2GHz 25 17 21 UPD5713TK-E2-ACT-NDt 50 4.13 19.25 | UPD5713TK-E2-ATR-ND 248.00/M 
Evaluation ‘Board for'UPDS713TK-E2-ATREND: iy... secsssscrseenessuinsternerssecubieedsusnnedlerdassmauensaesvsencaenae’ UPD5713TK-EVAL-A-ND 120.00 _ —|-— _ 
SPDT Dual Control Switches — RoHS Compliant 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 34 36 UPG2009TB-A-ND 1.86 15.50 72.33 | — _ 
3 6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 29 32 UPG2179TB-A-ND 1.00 9.00 4250 | — _ 
6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TB-A-ND 84 7.00 32.67 | — _ 
6 Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TK-A-ND 1.05 8.75 40.83 | — _ 
Evaluation Board for UPG221 4TK=ASND a saccie secede bees atin eceed uamuubaeepubenteee ded aeelnelw sss uennbedecs UPG2214TK-EVAL-A-ND 170.00 _ —|/— — 
Multi-Throw Switches — RoHS Compliant 
7 10-TSON 2.8/0 0.55 @ 2GHz 21 33 34 UPG2031TQ-A-ND 2.68 24.08 113.69 | — _ 
Broadband Switches to 6GHz 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.9 @ 5.8GHz 18 @ 5.85GHz 31 33 UPG2022TB-A-ND@ 2.25 18.75 87.50 | — _ 
3 0.4 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 
6-TSON 3.0/0 = UPG2163T5N-A-ND@ 1.23 10.25 4783 | — _ 
0.5 @ 6GHz 0.5 @ 6GHz 29 @ 6GHz 
= 12-QFN 3.0/0 0.6 @ 3.5GHz 25 @ 3.5GHz = >37 UPG2157T5F-A-ND® 1.89 15.75 73.50 | — _ 
Evaluation Board for UPG2157T5F-A-ND. . UPG2157T5F-EVAL-A-ND® 200.00 _ —-|= — 
Evaluation Board for UPG2163T5N-A-ND .. UPG2163T5N-EVAL-ND 120.00 _ —-|-— _ 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
Frequency Down Converters 
RF Input IF Output Conversion 
Frequency Range Frequency Range Vec Ice Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package Typical (MHz) Typical (MHz) (V) (mA) (dB) Part No. il 10 50 
0~ 300 3 6.0 14.0 UPC2756TB-A-ND 2.80 25.20 119.00 
3 SOT-363 100 ~ 2000 20 ~ 300 3 5.6 13.0 UPC2757TB-A-ND 2.20 19.80 93.50 
20 ~ 300 3 11.0 17.0 UPC2758TB-A-ND 2.20 19.80 93.50 
Frequency Up Converters 
IF Input RF Output Conversion 
Frequency Range Frequency Range Vec Icc Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package Typical (MHz) Typical (MHz) (V) (mA) (dB) Part No. 1 10 50 
3 ree ‘dinieMotd 06400 800 - 2500 3.0 9.0 8.5 UPC8172TB-A-ND 2.22 18.50 86.33 
Pee . - 28 15.0 11.0 UPC8187TB-A-ND 2.75 24.75 116.88 
Silicon MMIC Prescalers 
fin Pin Ice Cut Tape Tape & Reel 
(GHz) (dBm) Vec Typ. Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package Min. Max. Min. Max. (V) (mA) Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
0.5 1 -20 5 3 5 2/4/8 UPB1509GV-ACT-ND 2.63 23.63 111.56 | UPB1509GV-ATR-ND 1365.00 
0.5 3 10 +6 5 10 2 UPB1508GV-ACT-ND 2.63 23.63 111.56 | UPB1508GV-ATR-ND 1365.00 
8 B eoUr 0.5 3 10 +6 5 15 4 UPB1510GV-ACT-ND 2.25 20.25 95.63 | UPB1510GV-ATR-ND 1170.00 
0.5 3 15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1507GV-ACT-ND 2.25 20.25 95.63 | UPB1507GV-ATR-ND 1170.00 
Silicon LD Mosfets 
Pout Typical Linear Gain Test Frequency Pin vDS ID Typical Digi-Key Pricing 
Fig. (dBm) Typical (dB) (GHz) (dBm) (v) (A) Part No. 1 10 50 
32.0 10 18 25 3.2 0.8 NE5520279A-A-ND 8.93 80.33 379.31 
5 35.5 16 0.915 25 3.2 1.0 NE5520379A-A-ND 8.40 75.60 357.00 
40.0 15 0.9 27 76 2.75 NE5511279A-A-ND 14.03 126.23 596.06 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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GaAs Drivers 


Frequency Range Pout Typical Pin Linear Gain Power Added Test Frequency vDS IDS Digi-Key Pricing 
Fig. (GHz) (dBm) (dBm) (dB) Eff. (%) (GHz) (V) (mA) Part No. u 10 50 
5 0.8 ~ 3.7 29.5 15 12 58 1.9 3.5 350 NE651R479A-A-ND 9.28 83.48 394.19 
0.8 ~ 3.7 32.5 25 10 58 1.9 3.5 1200 NE6510179A-A-ND 11.35 102.15 482.38 
Amplifiers Di Reel” 
f Typ. @ Icc NF Gain | RLin | RLout | P1dB | ISOL 
3dB Down| Vcc | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. Typ. | Typ. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Package | (MHz) | (V) | (mA)| (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dBm) | (dB) | PartNo. 1 10 50 | PartNo. ty. Pricing 
1000 5 22.0) 3.5 33 6 12 75 39 UPC2710TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 | — =— = 
1500 6.0 2.8 19 11.5 8.5 8.5 40 UPC2748TB-A-ND® 1.32 11.00 §1.33 | = _ _ 
1500 3 75 4.0 19 13 8.5 3.7 45 UPC2746TB-ACT-ND® 1.23 10.25 47.83 | UPC2746TB-ATR-ND@ 3,000 615.00/M 
2300 5 25.0) 5.0 23 10 10 8.7 31 UPC2709TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 | — _ _— 
2400 3 27 5.5 20 12 9 6.5 29 UPC2763TB-ACT-ND® ALI7: 9.75 45.50 | UPC2763TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
2400 3 36 6.0 21 14 10 11.5 30 UPC2771TB-ACT-ND® 117 9.75 45.50 | UPC2771TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
S0T-363 2600 5 12 4.5 20 12 13 -0.4 33 UPC2712TB-ACT-ND® 1.05 8.75 40.83 | UPC2712TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
2700 3 75 6.0 12 1 5.5 -3.0 33 UPC2745TB-ACT-ND@t 96 8.00 37.33 | UPC2745TB-ATR-ND® 3,000 480.00/M 
2700 5 25 6.0 23 7.5 20 6 32 UPC2776TBCT-NDt 1.02 8.53 39.78 | UPC2776TBTR-ND 3,000 583.00/M 
2700 5 25 6.0 23 75 20 6 32 UPC2776TB-ACT-ND® 1.05 8.75 40.83 | UPC2776TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
3 2900 3 6.0 4.0 16 10 12.5 12.5 30 UPC2749TB-A-ND® 1.32 11.00 §1.33 | — _ — 
2900 3 27 6.5 14.5 8.5 12 7 25 UPC2762TB-ACT-ND® 1.17 9.75 45.50 | UPC2762TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
2900 5 12 5.0 13 25 12 -2.6 30 UPC2711TB-ACT-ND® 1.05 8.75 40.83 | UPC2711TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
2900 5 26.0) 6.5 15 1 20 18 23 UPC2708TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 | — _ — 
2800 5 245) 3.7 32.5 8.5 10.5 9.0 41 UPC3225TB-A-ND® 2.19 18.25 85.17 | — _ — 
2900 5 14.0 | 23 20.5 15 9.5 AS 44 UPC3215TB-A-ND® 1.98 16.50 77.00 | — _ — 
6-Super 3200 5 9.0 4.3 21.5 12 7 3.5 40 UPC3224TB-A-ND® 99 8.25 38.50 | — =_ =— 
Mini-Mold 3200 5 155 | 5.3 25 14 13 75 34 UPC3226TB-A-ND® 1.11 9.25 43.17 | — _ _ 
3200 5 26.0) 4.0 | 32.8 | 95/13} 10/14.5) 11 41 UPC3232TB-E3-ACT-ND@t 93 7.15 36.17 | UPC3232TB-E3-ATR-ND® 3,000 465.00/M 
4000 3 23.0) 4.5 21 10.5 10 7.0 32 UPC8181TB-A-ND® 1.56 13.00 60.67 | — _ — 
6 Mini-Mold 1000 2.8 6 1.4 15.3 9.5 14 65 22 UPC3237TK-A-ND*@ 1.35 11.25 §2.50 | — _ — 
memor| 3000 | 3 | 35 | 13 | 185 | -75 | 145 | -4.0 | -325 | UPC8211TK-A-ND® 1.32 11.00 51.33 | — = = 
7 8-SSOP 1900 5 49 6.0 23 14 4 15.9 35 UPC1678GV-ACT-ND@t+ 2.49 20.75 96.83 | UPC1678GV-ATR-ND® 1,000 1079.00 
Evaluation Board for UPC3224TB-A-ND .... UPC3224TB-EVAL-ND 120.00 — — - — 
Evaluation Board for UPC8181TB-A-ND .... UPC8181TB-EVAL-ND 120.00 _ —|= _ _ 
* Reverse Pinout @ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
AGC Amplifier Reel° 
Typical Frequency Range lec Gain Tape & Reel 
@ 30B Down Vec Typical NF Typical AGC Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (MHz) (Vv) (mA) (dB) (dBm) | (dB) | PartNo. 1 10 50 Part No. 1,000 
3 | 6 Mini-Mold 2500 3 115 75 14 40 | UPC8204TK-A-ND@ 3.03 27.23 128.56 |= — 
8 8-SSOP 90 5 36 5.0 65 61 UPC3231GV-E1-ACT-ND@t 2.20 19.80 93.50 UPC3231GV-E1-ATR-ND® 1144.00 
Evaluation Board for UPC8204TK-A-ND, 1.9GHZ..........0. 0c. cece eee eee e cence cee ee eeeeeeeeaeeenes UPC8204TK-EV19-ND 120.00 — _ — _ 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
GaAs Power Amplifiers 
Overall Frequency Output Power | Power Added Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package Range (MHz) Test Conditions (dBm) Efficiency (%) Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
= 10-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3.3V 23.0 50 UPG2301TQ-A-ND 3.45 31.05 146.63 — _ 
20-QFN 800 ~ 2500 F=1.8GHz, VD=3V 31.5 42 UPG2118K-A-ND 8.60 77.40 365.50 = — 
= 12-QFN 1575 F=1.575GHz, VCC=3V 5 _ UPG2311T5F-A-ND 1.92 16.00 74.67 = = 
_ 6-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3V 25 58 UPG2250T5N-E2-ACT-NDt 2.88 25.88 122.19 UPG2250T5N-E2-ATR-ND 1495.00/M 
9 6-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3V 20.0 45 UPG2314T5N-E2-ACT-NDt 2.88 25.88 122.19 UPG2314T5N-E2-ATR-ND 1495.00/M 
+ Cut Tape 
ZigBee™ Modules 


FreeStar Modules are based on Freescale™ MC13192 transceiver IC. They 
include Freescale’s MC9SO8GTO 8-bit microprocessor, a 100mW power amplifier, 
and an integrated inverted-F PCB antenna - all in a miniature form factor package. 
A streamlined communications protocol results in low power consumption in 
transmit mode. They are FCC, IC, and CE certified, which eliminated the need 
for costly and time-consuming approval processes when incorporated into an 
end application. 


Contents: « 2 RF Modules » 2 Interface Modules * 2 RS-232 Cables « Batteries 
* Software 


Matrix Modules offer a miniature, fully integrated transmission solution based 
on the Texas Instruments™ CC2430 transceiver IC. They feature Dynamic 
Power Configuration (DPC), which allows you to drive the module at 10mW 
when enhanced range is required, or bypass the power amplifier for 1mW output 
for low power operation. Changing the power output is easily implemented in 
software. 


Contents: « 2 RF Modules * 2 Interface Modules * 2 RS-232 Cables « Batteries 
* Software 


Apex Evaluation Kit is the interface board for CEL’s Apex radio module. Apex 
modules combine an Ember™ EM250 transceiver IC with an NEC UPG2250TSN 
high gain Power Amplifier and UPG2214TK high performance RFIC switch. The 
interface board features a serial communication interface, a power management 
module, peripherals like a potentiometer and accelerometer and GPIO headers. 


Contents: * 2 Interface Boards * 2 Apex Modules (ZAXM-201-1) * 4 AA Batteries, 
two for each carrier board * 2 USB Cables * CD: Collateral and technical docu- 
ments 


Data Receiver Power Consumption Digi-Key Price 
Rate Sensitivity Channels Transmit Receive Standby Interface Part No. Each 
250kbps -92dBM 16 10mW-125mA <42mA <5pA Serial ZFSM-101-1-ND 53.25 
ZAXM-201-1-ND 50.00 

; ZAXM-201-1C-ND 42.90 

250kbps -92dBM 16 100mW-170mA <37mA <5pA Serial ZALM-301-1-ND 45.00 
ZMXM-400-1-ND 25.95 

: ZMXM-401-1-ND 29.10 

250kbps -92dBM 16 100mW-130mA <33mA 5yA Serial Z7MXM-401-1C-ND 42.00 
Kit Development for FreeStar Module ZFSM-101-KIT-1-ND 450.00 
Evaluation Kit for Matrix Module ZMXM-400-KIT-2-ND 450.00 
Evaluation Kit for Apex Module. . ZAXM-201-KIT-1-ND 450.00 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 - SOT-800A 
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Fig. 2—- SOT-540A 
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Fig. 7- SOT-171A 
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HV, VHF, and UHF Power Transistors 


Fig. 4 —- SOT-538A 
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Fig. 12 - SOT-409A Fig. 13 - SOT-502A Fig. 15 —- SOT-365C 
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if PL Vv Gp nD Digi-Key Price Each Digi-Key T & R Pricing NXP 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 500 Part No. 
UHF LDMOS 
1 470 ~ 860 250 32 16 55 SOT-800A 568-2408-ND 248.68 232.11 215.53 = = BLF872 
2 470 ~ 860 150 32 15 55 SOT-540A 568-2407-ND 156.57 146.14 135.70 = = BLF861A 
3 0 ~ 2000 30 26 >10 >30 SOT-467C 568-2387-ND 90.98 84.92 78.85 = _— BLF2045 
4 0 ~ 960 10 26 >16 >45 SOT-538A 568-2409-ND 33.85 31.60 29.34 = = BLF1043 
UHF VDMOS 
5 500 150 28 11 55 SOT-262A1 568-2418-ND 189.47 176.85 164.22 = — BLF548 
6 500 80 28 13 60 SOT-268A 568-2394-ND 158.68 148.11 13753 = = BLF546 
7 500 ~ 960 20 28 14 60 SOT-171A 568-2406-ND 42.32 39.50 36.68 = = BLF544 
7 500 5 28 16.5 60 SOT-171A 568-2417-ND 23.91 22.32 20.72 = — BLF542 
VHF LDMOS 
2 600 150 32 16 55 SOT-540A 568-2419-ND 156.57 146.14 135.70 = = BLF647 
VHF VDMOS 
5 225 300 32 13.5 62 SOT-262A1 568-2390-ND 338.53 315.96 293.39 = = BLF368 
5 225 250 50 16 55 SOT-262A1 568-2412-ND 153.66 143.42 133.18 = = BLF278 
5 225 300 28 13 67 SOT-262A1 568-2389-ND 210.93 196.87 182.81 = = BLF248 
8 28 ~ 108 150 50 19 70 SOT-121B 568-2386-ND 60.95 56.89 52.82 = _ BLF177 
8 28 ~ 108 150 28 18 70 SOT-121B 568-2385-ND 93.75 87.50 81.25 = = BLF147 
9 175 60 28 19 65 SOT-161A 568-2403-ND 81.80 76.35 70.89 = = BLF246B 
10 225 30 28 16.5 = SOT-119A 568-2397-ND 205.23 191.55 17787 = = BLF346 
an 175 30 28 18 65 SOT-279A 568-2388-ND 65.63 61.25 56.88 = — BLF245B 
8 175 30 28 15.5 65 SOT-123A 568-2402-ND 34.22 31.94 29.66 = = BLF245 
8 28 ~ 108 30 50 20 65 SOT-123A 568-2400-ND 41.96 39.16 36.37 = = BLF175 
8 28 30 28 27 40 SOT-123A 568-2395-ND 39.84 37.19 34.53 = = BLF145 
8 175 15 28 17 65 SOT-123A 568-2411-ND 35.15 32.81 30.46 = = BLF244 
8 175 5 28 16 60 SOT-123A 568-2396-ND 32.96 30.76 28.57 = a BLF242 
12 175 2 12.5 13 55 SOT-409A 568-2410-1-ND 14.17 12.76 11.32 568-2410-2-ND 5315.81 BLF202 T/R 
if PL Vv Tp Gp nD Digi-Key Price Each NXP 
Fig. (MHz) (Ww) (V) (us) Duty Cycle (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
L-Band LDMOS 
3 1200 ~ 1400 35 36 1000 10 14 45 SOT-467C 568-2423-ND 197.37 184.22 171.06 BLL1214-35 
13 1200 ~ 1400 35 250 1000 10 13 50 SOT-502A 568-2424-ND 394.74 368.43 342.11 BLL1214-250 
f PL Vv Gp nD Digi-Key Price Each NXP 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
High Efficiency LDMOS 
13 1800 ~ 2000 110 28 12.2 47 SOT-502A 568-2393-ND 179.61 167.64 155.66 BLF4G20-110B 
1800 ~ 2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2405-ND 18789 175.37 162.85 BLF4G20LS-110B 
14 800 ~ 1000 210 28 18 57 SOT-502B 568-2392-ND 187.89 175.37 162.85 BLF4G10LS-160 
2000 ~ 2200 33 28 13.5 26 SOT-502B 568-2416-ND 217.11 202.64 188.16 BLF4G22LS-130 
2000 ~ 2200 30 28 17 28.5 SOT-502B 568-4280-ND 148.03 138.16 128.29 BLF6G22LS-130 
Mode of f PL Gp nD Vv Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | NXP 
Fig. Operation (MHz) (Ww) (Db) (%) (Vv) | Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. 400 Part No. 
LDMOS RF Power Modules 
Cw, CDMA 869 ~ 894 25, 3 avg 30 50, 18 28 SOT-365C 568-2421-5-ND 71.05 66.32 61.58 = = BGF802-20 
15 CW, EDGE 869 ~ 894 | 23, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2420-5-ND 71.05 66.32 61.58 = _ BGF844 
CW, EDGE 920~ 960 | 17,2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2422-5-ND 71.05 66.32 61.58 = = BGF944 
LDMOS FF Power Transistors 
3 CW, CLASS AB HF ~ 1000 50 16 60 26 SOT-467C 568-2384-ND 84.63 78.99 73.35 = _ BLF1046 
CW, CLASS AB HF ~ 2200 10 >11 30 26 SOT-467C 568-2401-1-ND 50.78 4740 44.01 568-2401-2-ND 17264.83 BLF2043F /T3 
Ultra Linear LDMOS Drivers 
4 2-TONE, CLASS AB | HF ~ 2200 6,2 13.5, 16 35, 20 26 SOT-538A 568-2398-ND 35.53 33.16 30.79 = _— BLF3G21-6 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1- FCP2 


Tag and Label ICs 


Fig. 2— MOA2 Fig. 3 — SOT-385 Fig. 4 —- 8-TSSOP 


Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig. | Series Frequency Size Distance (m) | Package Part No. i 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 256 up to 2.0 FCP2 568-2212-1-ND 82 69 55 42 568-2212-2-ND 25,000 335.29/M HTSFCH5601EV/DH-T 
2 HITAG 125kH. 256 up to 1.5 MOA2 568-2201-1-ND 1.55 1.25 94 87 568-2201-2-ND 16,000 760.85/M HT2MO2S2E3M-T 
3 2 256 up to 1.5 SOT-385 568-2203-ND§ 6.79 1.91 1.77 1.74 = = _ HT2DC20S20M 
2 256 up to 2.0 MOA2 568-2215-1-ND 1.14 95 76 57 568-2215-2-ND 16,000 473.63/M HTSMOH5601EV-T 
2 2048 up to 1.5 MOA2 568-2202-1-ND 2.37 1.90 1.43 1.33 568-2202-2-ND 16,000 1160.57/M HT1MO2S3E3M-T 
1 HITAG 125kHz 2048 up to 2.0 FCP2 568-2211-1-ND 1.61 1.29 97 -90 568-2211-2-ND 25,000 770.52/M HTSFCH4801EV/DH-T 
2 2048 up to 2.0 MOA2 568-2214-1-ND 1.87 1.50 1.13 1.05 568-2214-2-ND 16,000 915.57/M HTSMOH4801EV-T 
1 136 up to 1.5 FCP2 568-2226-1-ND 53 43 32 23 568-2226-2-ND 25,000 131.63/M SL2FCS1001DV/DH-T 
1 rcopE® | 13.56MH. 192 up to 1.5 FCP2 568-2227-1-ND 53 43 32 23 568-2227-2-ND 25,000 131.63/M SL2FCS1101DV/DH-T 
< . z 
2 512 up to 1.5 MOA2 568-2225-1-ND 1.00 75 57 42 568-2225-2-ND 16,000 311.88/M SL1MOA2S30M-T 
2 1024 up to 1.5 MOA2 568-2228-1-ND 85 64 48 36 568-2228-2-ND 16,000 264.50/M SL2MOS2001DVM-T 
4 UsCODE ee 2048 up to 3.0 8-TSSOP. 568-2229-1-ND 81 68 54 At 568-2229-2-ND 2,500 351.00/M SL3S3001FTT 
§ Bulk 
EEPROM Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP 

Fig. Series Frequency Size (byte) Package Part No. al 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 MIFARE® 13.56MHz 64 FCP2 568-2216-1-ND 55 42 31 23 568-2216-2-ND 25,000 167.58/M MFOFCP2U10/DH-T 

Ultralight ° 568-2217-1-ND 55 42 31 23 568-2217-2-ND 25,000 16758/M MFOFCP2U11/DH-T 

5 MIFARE 13.56MHz 1024 MOA4 568-2219-1-ND 1.45 1.22 97 73 568-2219-2-ND 16,000 605.25/M MF1MOA4S50/D-T 

1 Standard 1K 5 FCP2 568-2218-1-ND 1.27 1.06 85 64 568-2218-2-ND 25,000 517.32/M MF1FCP2S50/DH-T 

5 siesta 13.56MHz 4096 MOA4 568-2220-1-ND 2.47 1.98 1.49 1.39 568-2220-2-ND 16,000 1212.14/M MF3MOD4001DV/406-T 

ire 
® 
Reader ICs Digi@Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP. 

Series Frequency Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

HITAG 425kHz 14-SOIC 568-2206-5-ND§ 1.93 1.80 1.67 1.64 = = = HTRC11001AD 
568-2207-1-NDt 2.89 2.32 1.80 1.71 568-2207-2-ND 2,500 1618.10/M HTRC11001TD-T 
568-2222-5-ND§ 6.52 6.09 5.65 5.55 = _— = MFRC51TOFED 

MIFARE® 13.56MHz 32-SOIC 568-2223-5-ND§ 767 TAZ 6.66 6.53 = = = MFRC53TOFED 
568-2224-5-ND§ 8.37 782 7.26 712 = = = MFRC53101TD 
MIFARE and 13.56MHz 32-SOIC 568-2199-5-ND§ 9.51 8.88 8.24 8.08 = = — | cLRC63201TD 
I*CODE® 
§ Tube +t Cut Tape 
l*CODE® MIFARE® Demo Kit 


Proximity Evaluation Kit 


The l*CODE Pegoda reader is based on the SL RC400 reader IC. The SL RC400 reader IC for contactless 
communication at 13.56MHz. Up to 75mm read/write distance. USB Interface. 


Kit Includes: lCCODE Pegoda Reader, USB Cable, SL RC400 Samples, l*CODE sample labels, software, 
and Users Guide 


The MF EV700/HAB is based on the MF RD700 Pegoda reader which uses the MF RC500 reader IC. The 
MF RC500 is a member of the MICORE family of highly integrated reader ICs for contactless communication 
at 13.56MHz. The MF EV700 evaluation kit is designed to fulfill several requirements. The Pegoda reader 
covers all functionality of the MF RC500 to be able to use this reader for easy PC adaptation and application 
development. 


Kit Includes: 
568-2230-ND (NXP # SLEV400/HAB) .............-c ec ecece eee e ec ee ene ee eee ee eens eneeeeneeeeneeeeeeeee $307.89 ¢ MF RD700 Pegoda reader * Software * 5 MIFARE cards 

568-2221-ND (NXP # MFEV700HABM) .............2..0. 0c cc eee c eee c eect eens tee ee teens teeeeteeeenee $386.91 
MIFARE® AND leCODE® 
Contactless Smart Card Reader MIFARE® Evsoo 


The Pegoda reader, CL RD701, is a contactless reader based on the CL RC632 reader IC. The CL RC632 is 
a member of a family for highly integrated reader ICs for contactless communication at 13.56MHz. All layers 
of 1S014443A+B, ISO 15693 as well as the MIFARE classic crypto are supported. The CL RD701 covers 
all functionality of the CL RC632 to be able to use this reader as a reference design for a new hardware 
design. It is designed for easy PC adaptation and application development as well. Typical operating distance 
75 - 100mm. CE and FCC compliant. 


Kit Includes: CL RD701 Pegoda Reader, USB cable, Ferrite 


568-2200-ND. (NXP: #CURD701)..002.icieccseccascandpeacasiandsticaceninedcetausdaraaseisbeanenateed $293.06 


Evaluation Kit 


The MIFARE EV800 Evaluation Kit is based on the MF RD700 Pegoda reader. The Pegoda reader covers all 
functionality of the core component, MF RC500 reader IC, to be able to use this reader for easy PC adaptation 
and application development. 

Kit Includes: 


Pegoda reader, MF RD700 * Pegoda CD ROM °5 MIFARE Cards * Pegoda PCB MF RM700 with USB or 
RS232 Interface * 5 MF RC 500 sample IC’s * Card Size Antenna * 50 Ohm matching circuit 


568-3161-ND (NXP # MFEV800HABM) ............. 0.0.0. ec ee ee ee cence tenet e tenet eect tees nanan ene $1276.14 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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» | 


SPDT RF Switch 


DigiDReel” | Fe" 


aenn ® 
Aker, REF Systems  DigigoReel 
Cut Tape Tape & Reel 
Cut Tape Tape & Reel Vdd | Idd | On Switch | Off Switch Digi-Key Price Each Pricing* 
Vec IF 3 dB -30B Digi-Key Price ee Pricing (V) | (uA) | Time (ns) | Time (ns) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
(V)_| Bandwidth | Limiting | Package | Part No. 1 25 100 2,500 3 ~ 5.5] 40/300 20 20 8-TSSOP | 568-2376-1-ND 245 1.96 1.47 1253.00/M 
568-1202-5-NDt 4.95 3.96 3.08 = *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
4.5~8) 41MHz | -92dBm | 16-SOIC | F¢8-o446-4-ND 315 252 1.96 | 1764.00/M e : as 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND + Tube Pricing 
. . — s 
RF/IF Mixers with VCO Digi@Reel 
i i eS RoHS 
FM Receivers Reel [@ eet | RF Input | LO Freq.) Low Cut Tape Tape & Reel 
Vec | Icc | Freq. Typ. | Typical | Noise Digi-Key Price Each Pricing* 
RF Input | LO Freq. Cut Tape Tape & Reel (V)__[(mA) MHz MHz _| Amp | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
Vec Icc | Frequency | Typical Digi-Key Price Each Pricing * 74 |800~1200) 1200 | Yes | 20-SSOP| 568-2372-1-ND 4.07 3.26 2.54] 2280.60/M 
(V) —|(mA)) Type (MHz) | (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 45~8 10.4| 800~ 1200) 1200 | Yes | 20-SSOP| 568-2373-1-ND 3.60 2.88 2.24) 2016.00/M 
45~8 | 6.6 500 150 20-SSOP | 568-2087-5-NDT 4.62 3.70 2.88 _ : 28 500 200 No | 8-SOIC | 568-1204-5-NDt 2.00 1.60 1.20 _ 
45~8 | 6.6 500 150 20-SOIC | 568-1203-5-ND+ 4.84 3.87 3.01 _ 2.8 500 200 No 8-DIP_| 568-2089-5-NDt 2.03 1.62 1.22 = 
45~8 | 74 500 150 20-SOIC | 568-1205-5-NDt 4.61 3.69 2.87 _ * a © ici 
27-6 |42| 150 150 | 20-SSOP | 568-2088-1-ND 531 4.25 3.31) 2970.96/M Pot Tae eRe bart umbel change t= Din 20D: ar lnbe enc 
2.7~6 | 5 150 150 20-SSOP | 568-2036-1-ND 4.17 3.34 2.60| 2334.28/M 
27~6) 5 100 100 20-SSOP | 568-2037-1-ND 2.75 2.20 1.71] 1538.59/M Wid b d Li M aI . 
2.7~7 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2034-1-ND 4.83 3.87 3.01] 2705.73/M HY id 
2.7~6 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2035-1-ND 4.83 3.87 3.01] 2705.73/M laeban inear Ixer Digi Reel 
27~5.5| 7 200 200 20-TSSOP | 568-2374-1-ND 2.72 2.18 1.70} 1525.24/M 
27~55| 75 500 500 _| 20-SSOP | 568-4327-1-ND 462 3.70 _2.88|_2586.28/M 7 Cut Tape Tape & Reel 
27-55] 10 500 500 | 24-TSSOP | 568-1106-1-ND 5.06 4.05 3.15] 2835.00/M Vs| Is | Ptot | RF Output IF Output Digi-Key Price Each Pricing* 
45~5.5| 85 500 500 20-SSOP | 568-2378-1-ND 2.32 1.86 1.45] 1299.82/M (V) | (mA) | (mW) | Freq. Range | Freq. Range | Package| Part No. 1 25 100 3,000 
45~6 | 6 100 100 20-SSOP | 568-2377-1-ND 2.24 1.79 1.35] 1145.22/M 4 | 20 40 | 800 ~ 2500MHz | 50 ~ 500MHz| SOT-363) 568-2066-1-ND 99 75 56] 322.92/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND + Tube Pricing *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
. =¢: . 
General Purpose Wideband Amplifiers lols 
@ 1GHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Pd Nf Psat Gain Pidb Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP. 
(V)_| (ma) | (mw) (dB) | (dBm) | (dB) | (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
35 200 4 12.5 22.7 8.3 SOT-363 568-2068-1-ND 97 13 55 568-2068-2-ND 314.73/M BGA2709 T/R 
20 200 47 2 12.9 2 SOT-363 568-2069-1-ND 1.00 84 67 568-2069-2-ND 432.38/M BGA2711 T/R 
25 200 3.9 48 21.3 0 SOT-363 568-2070-1-ND 97 73 55 568-2070-2-ND 314.73/M BGA2712 T/R 
6 25 200 49 11 24 7 SOT-363 568-2071-1-ND 719 66 53 568-2071-2-ND 342.16/M BGA2716 T/R 
15 200 21 1 23 3 SOT-363 568-2072-1-ND 79 66 53 568-2072-2-ND 342.16/M BGA2717 T/R 
24.4 200 49 10.5 23.2 75 SOT-363 568-3545-1-ND 1.01 85 68 568-3545-2-ND 439.27/M BGA2776 T/R 
35 200 47 13.8 30 12.2 SOT-363 568-3548-1-ND 1.14 95 76 568-3548-2-ND 492.57/M BGM1011 T/R 
15 200 18 4 21.3 -10 SOT-363 568-2073-1-ND 1.00 84 67 568-2073-2-ND 432.38/M BGA2748 T/R 
4 50 200 44 12 21 int SOT-363 568-2074-1-ND 1.01 85 68 568-2074-2-ND 439.27/M BGA2771 T/R 
50 200 48 9.7 20.1 6 SOT-363 568-3549-1-ND 1.14 95 76 568-3549-2-ND 492.57/M BGM1012 T/R 
27.5 200 4 15 35 12 SOT-363 568-2076-1-ND 1.14 95 16 568-2076-2-ND 492.57/M BGM1013 T/R 
5 21 200 42 12.9 32.3 11.2 SOT-363 568-2077-1-ND 1.14 95 76 568-2077-2-ND 492.57/M BGM1014 T/R 
4.3 200 2.6 4 22 -10 SOT-363 568-3544-1-ND 79 66 53 568-3544-2-ND 342.16/M BGA2715 T/R 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA2709 . 568-4086-ND 180.00/1 = = 0M7604/BGA2709 
Evaluation Board for BGA2712 . 568-4087-ND 180.00/1 = _ OM7606/BGA2712 
Evaluation Board for BGA2716 . 568-4089-ND 180.00/1 = = OM7608/BGA2716 
Evaluation Board for BGA2776 . 568-4092-ND 180.00/1 = = OM7611/BGA2776 
Evaluation Board for BGM1011. 568-4096-ND 180.00/1 = _ 0OM7614/BGM1011 
Evaluation Board for BGA2748 . 568-4090-ND 180.00/1 = — OM7609/BGA2748 
Evaluation Board for BGA2771 . 568-4091-ND 180.00/1 = = OM7610/BGA2771 
Evaluation Board for BGM1012. 568-4097-ND 180.00/1 = — 0OM7615/BGM1012 
Evaluation Board for BGM1013. 568-4098-ND 180.00/1 = _ 0OM7616/BGM1013 
Evaluation Board for BGM1014. 568-4099-ND 180.00/1 = = OM7617/BGM1014 
Evaluation Board for BGA2715 . 568-4088-ND 180.00/1 = = OM7607/BGA2715 
. . 
Medium-Power Gain Blocks @Reel 
@ 850MHz @ 2500MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Pd Nf Pidb Nf Pidb Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(v)_ | (ma) | (mw) (dB) | (dBm) | (dB) (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 4,000 Part No. 
48 84 20 3 21 3.4 18 SOT-89 568-2075-1-ND 2.25 1.80 1.40 568-2075-2-ND 1260.00/M BGA6589 
44 84 16 3.5 17 3.8 14 SOT-89 568-3546-1-ND 2.05 1.65 1.24 568-3546-2-ND 1051.01/M BGA6289 
5.1 74 17 34 20 3.4 15 SOT-89 568-3547-1-ND 2.24 1.79 1.35 568-3547-2-ND 1145.22/M BGA6489 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA6589B.. 568-4095-ND 180.00/1 = — OM7613/BGA6589B 
Evaluation Board for BGA6289B 568-4093-ND 180.00/1 = _ OM7620/BGA6289B 
Evaluation Board for BGA6489B.. 568-4094-ND 180.00/1 = _ OM7612/BGA6489B 
Two Stage Variable Gain Linear Amplifier 
Frequency @ 900MHz @ 1900MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Range DG Pidb | ACPR DG Pidb | ACPR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP. 
(V)_[ (ma) | (mw) | (MHz) (dB) | (dBm) | (dBc) | (dB) | (dBm) | (dBc) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
3.3 | 50 200 | 800~ 2500 | 24 62 int 23 56 13 SOT-363 568-2067-1-ND 1.23 1.03 83 568-2067-2-ND 533.65/M BGA2031/1 T/R 
Evaluation Board 
Evaliation' Board for BGAQ08 1 co. saccccsensuancltvers® sanaysacesqinad Cuasessamaedienssdoanedeassenmetenn 568-4085-ND 180.00/1 = = OM7603/BGA2031 
Low Noise Wideband Amplifiers 
@ 900MHz @ 1800MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Nf Gain TIP3 Nf Gain TIP3 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(v) | (ma) | (mw) [| (dB) | (dBm) | (dBc) (dB) (dB) (dBm) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
30 135 1.3 22 TA 1.3 19.5 45 SOT-343R 568-2062-1-ND 93 10 53 568-2062-2-ND 302.38/M BGA2001 T/R 
45 30 135 1.8 24 6.5 1.8 16 4.8 SOT-343R 568-2063-1-ND 93 70 53 568-2063-2-ND 302.38/M BGA2003 T/R 
30 135 1.5 19 10 _— _ = SOT-363 568-2064-1-ND 88 67 50 568-2064-2-ND 287.43/M BGA2011 T/R 
15 70 _ = = Ae 16 10 SOT-363 568-2065-1-ND 88 67 50 568-2065-2-ND 287.43/M BGA2012 T/R 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA2001 . 568-4080-ND 180.00/1 = — 0OM7600/BGA2001/1800 
Evaluation Board for BGA2001 . 568-4081-ND 180.00/1 = _ OM7600/BGA2001/900 
Evaluation Board for BGA2003 . 568-4082-ND 180.00/1 _ - 0M7619/BGA2003 
Evaluation Board for BGA2012 . 568-4083-ND 180.00/1 = = OM7601/BGA2012 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


566 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A N founded by Philips 


Dual PLL Synthesizer 


Digi@Reel’ 


Main Veco Auxiliary Veo Cut Tape Tape and Reel 

Vdd Idd | Input Frequency | Input Signal | Phase Comp. Veco Input Signal Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 

(V) (mA) Range Level (dBm) | Max. Freq. | Input Frequency | Level (dBm) Package Part No. af 25 100 Part No. 2,500 Part No. 
2.7~3.6| 7.7 | 350 ~ 2500MHz -18/0 4MHz 100/550 -15/0 20-TSSOP 568-2375-1-ND 5.54 4.44 3.45 568-2375-2-ND 3103.64/M SA8027DH-T 
UHF to 900MHz Transceiver Digi Reel’ 
The SA58646 is a BiCMOS integrated circuit that performs all functions from the antenna to the microcontroller for reception and Cut Tape Tape and Reel 
transmission for both the base station and the handset in a 902MHz ~ 928Mtz full-duplex radio. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
Features: « Complete RF Rx functionality (single-frequency conversion RF receiver) »* Complete RF Tx functionality * Integrated | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,500 Part No. 
synthesizer * Baseband Rx section with volume control * Baseband Tx section * 3-wire microcontroller interface * Voltage regulator | g4-LQFP | 568-4004-1-ND 4.26 3.42 2.66 | 568-4004-2-ND  2415.74/M_ | SAS8646BD-T 
to supply internal PLLs 


Bluetooth® 1.2 SiP 


The BGB203 is a System-in-a-Package (SiP) solution for Bluetooth 1.2 wireless connectivity. Optimized for short range hosted and embedded 
applications, it will reduce board space, lower overall cost, and speed time-to-market for a wide range of mobile applications. The BGB203 
combines the Bluetooth RF part, protocol stack, Link Controller (LC), Link Manager (LM), and Host Controller Interface (HCI) firmware of 
the Bluetooth system specification in one SiP with embedded software. Together with an antenna and a reference clock, this device forms 
a complete Bluetooth solution. Designed to support collaborative coexistence with IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN) systems. A dedicated 
software and hardware interface implements Adaptive Frequency Hopping (AFH) and Packet Traffic Arbitration (PTA), with voice priority 


between the BGB203 and the WLAN system. 


@Reel® 


systems. 
Features: 


Features: « Integrated RF filters, balun, switches * ARM7 Processor * Embedded 268K Flash * High Performance Bluetooth 1.2 Core Kit includes: 
Digi-Key Cut Tape Price Each NXP. ‘ 
Package Part No. 25 100 Part No. connection to PC 
48-HVQFN 568-3300-1-ND 15.44 14.42 13.39 BGB203/H1/S06-T 622-1020-ND (1SPP-BT-F) 


OMRON. RFID Product 


RFID stands for Radio Frequency Identification. In contrast to bar codes, RFID 
uses radio waves to send information such as a unique ID of a product to an 
antenna, which is then read by the reader. This ID or programmed information 
is displayed on a host, such as your computer. With RFID you can find all of 
your goods more effectively without having to see them directly or unpacking 
boxes/pallets. 


Furthermore, multiple ID tags/Inlays can be read while being moved in a 
warehouse or plant. 


V750 Series: Specifications: 

* Operating Frequency: 915MHz * Supported Protocols: EPC Class1 
Generation 2 * Number of Antenna Port: Mono-Static »* Operating 
Temperature: -10°F ~ 50°F * Protective Rating: IP50 (IEC 60529) * Power 
Supply Method: Exclusive AC Adapter » Interface Port: Ethernet RS232C 
* Includes Power Supply 


V740 Series: Specifications: 

© Operating Frequency: 902MHz ~ 928MHz »* Supported Protocol: ISO 
15693 © Operating Temperature: 14°F ~ 122°F with no icing »* Protective 
Construction: IP60 (IEC 60529) * Power Supply Method: 24VDC 
* Dimensions (LxWxD): 247 x 84 x 128mm _* Control Interface: RS232C or 
RS485 «1/0 Interface: 4 outputs * Includes Power Supply « Bi-static type 
uses separate transmitter and receiver antennas 


V720 Series: Specifications: 

© Operating Frequency: 13.56MHz * Number of Antenna Port: 4 « Interface 
Port: Ethernet * Power Supply: 100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz « Operating 
Temperature: 32°F ~ 104°F ¢ Enclosure Rating: IP40 * Includes Power 
Supply 


V750 Generation 2 
Reader / Writer 


RFID Inlay 


F-D/ Bluetooth® Demo Kit 


Combining the NXP Bluetooth 2.0 SiP BGB203/H1/S06 with 1SPP firmware, this innovative solution 
implements a Bluetooth Serial Port Profile (SPP) and can be used to wirelessly transfer data between 


V750 Series Generation 2 — High Performance 


«Supports Bluetooth 2.0 features of BGB203 » Adaptive Frequency Hopping (AFH) * Automatic re- 
connect mode * Low-power sleep mode « Physical Interface: UART 


* Two 1SPP Evaluation Boards * Two USB Cables « PIFA Antenna included on PCB * DB9 Serial Port 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Speed Material Handling Reader / Writer 4 Port Out - 915MHz 22635-ND 5909.63 V750-BA50C04-US 
RFID Inlays and Labels 
for V750 Series 
Digi-Key Cut Tape Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
: Z2642CT-ND 3.86 3.48 2.79 | V750-D22M01-IM-R5K 
Robust Generation 2 Wave Inlays 94mm x 16mm (3.7” x .63”) 
Z2642TR-NDt 9656.25/5,000 V750-D22M01-IM-R5K 


t+ Tape and Reel 


V740 Series Generation 1 — Retail and Material Handling 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
UHF Bi-Static, EPC Class1, Compliant Reader / Writer - 915MHz 22636-ND 3987.50 V740-BA50C22A-US 
UHF Mono-Static, EPC Class1, Compliant Reader / Writer - 915MHz Z2637-ND 8986.75 V740-BA50C04-US 
Antenna and Antenna Cables 
for V740 Series 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Antenna for Mono-Static Reader Z2639-ND 1122.70 740-HSO1CA 
Antenna for Bi-Static Reader Z2638-ND 987.50 740-HS02CA 
Antenna Cable (3-Meter) 1 Cable per Antenna 22640-ND 463.50 740-A01 3M 
Antenna Cable (10-Meter) 1 Cable per Antenna Z2641-ND 643.75 740-A01 10M 


V720 Series Generation 1 — Long 


Range General Use Type 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Frequency, Long Range Reader / Writer - 13.56MHz Z2643-ND 9308.63 720S-BC5D4A-US 
Antenna and Power Cables 
for V720 Series 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Frequency 4 Watt Antenna Unit for V720 Series Z2644-ND 4506.25 V720-HS04 
Antenna Cable 3-Meter for V720 Series 22645-ND 674.65 V720-A40-US3.35M 
Power Cable for V720 Series Reader 22646-ND 309.00 V720-A51 
RS232 Communications Cable for V720 Series 3-Meter 22647-ND 404.28 V720-A62 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic  ZigBee™ Communication Module IEEE 802.15.4 


A low rate/low power communication device based upon the Freescale ZigBee Sensor Application Reference Design (SARD) development platform. It operates in the ISM 2.4GHz band, and is fully 
compliant with the IEEE 802.15.4 standard. It's shipped ready to be downloaded with Freescale’s 802.15.4 PHY/MAC layer and the ZigBee protocol layer. The module uses Freescale’s 802.15.4 
transceiver (MC13193), microcontroller (GT60) and is licensed to use all released Freescale ZigBee Protocol stack layer software. Further, the PAN802154 has an on-board RS-232 interface IC and 
two on-board printed antennas that are etched on both sides of the board for optimum RF sensitivity. The entire RF section is shielded to prevent RF leakage and further improve RF performance. 
Tested to fully comply with current FCC requirements for 2.4GHz ISM band application allowing the customer to complete and bring the end product to the market much quicker. The application 
profile or program can be developed with in-house SW staff or with any third-party SW development contractor including Panasonic. Features: * Fully supports ZigBee, 802.15.4, or Simple MAC 
Application * 2.4GHz ISM, ZigBee * 16 Channels, 5 MHz channel spacing, Full Spectrum Encode and Decode (IEEE Standard 802.15.4): up to 250 Kbps bit rate * RS-232 port; 2 Analog inputs 
selectable to 10bit A/D Converter; and up to 8 Digital I/0 ports on easy to connect header connector * Background Debug Feature * 1 Switch and 1 LED for control and monitoring * Output power: 
OdBm typical * RX Sensitivity: -92 dBm typical at 1.0% Packet Error Rate * Shielded RF Section for improved performance * On board printed antenna or optional connector for external antenna 
© Commercial and Industrial Operating Temperature Range * Power Supply Range: 2.2VDC to 3.4VDC without using RS-232 capability; 3.0 VDC to 3.4 VDC with using RS-232 capability Applications: 
* Home Automation/Appliance control and monitoring * Industrial/Security/Asset Tracking * Commercial/Electronic Labeling * Medical/Patient Monitor (non-critical) Performance Specifications: 
¢ Dimensions: 48mm x 34mm x 3mm (with onboard printed antennas) * Operating Voltage: 2.2 ~ 3.4 Volts DC » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Power Consumption: Tx: 35mA 
Max., Rx: 40mA Max. * Hybernate/Doze: Dormant is less than 100 * Output RF Power: 0 dBm typical, 3 dBm max. * Receive Sensitivity: -92 dBm typ. * CPU with 4K RAM; 60K Flash: 8 bit 
* Bit Rate: 250 Kbits/sec., 128 bytes/4ms « Interface: RS-232 Header, Header connector for 8 digital |/Os; and 2 analog inputs (2 ports - 10 bit A/D Converter) 


PISA 7 SOND) ais cise sore sus i dues rotamn ty sop dicta acta eassaaty ceteRiaandyesaysdnangs dgelulunilcnas De taned onveiinataresys dander sate lubandetsavinnaeds Mryehiantenesedoaneny era cdaekivasersdanbesee $27.40 


ZigBee™ Modem PAN4555 


The PAN4555 module is a short range, low power, 2.4GHz ISM band transceiver which includes a complete 802.15.4 physical layer (PHY) modem. Designed for the IEEE 
802.15.4 wireless standard, an appropriate microcontroller (MCU) with reference oscillator provides a cost effective solution for short-range data links and networks. Demo ig. Fig. 2 NEW! 
software is included and can be scaled to fit the application from simple point to point proprietary systems to ZigBee networking. This module complies to EN300328, ARIB 
STD-T66 and is FCC Part 15 Certified. Features: Very small size (12.2mm x 16.4mm x 2.2mm) » 2 antenna options: Single port 50Q or ceramic antenna 16 selectable 
channels with 250 kbps in the 2.4GHz band * Low power modes for increased battery life * High sensitivity of -92 dBm typical at 1% Packet Error Rate * 0 dBm typical output 
power programmable over a 30 dB range * Low supply voltage (2.0V ~ 3.4V, 2.7V typical) * Link Quality and Clear Channel Assessment capability * 60k Flash and 4k RAM 
memory * 4 channel A/D converter with 10 bit for fast and easy conversion from analog inputs-such as temperature, pressure and fluid levels-to digital values * 3 channel 16 
bit timer/pulse width modulation (TPM) outputs * BDM port for direct download programming « In total 20 digital 1/0 lines with programmable pull-ups and few with high- 
current driver * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Applications: * Remote control and wire replacement in industrial systems such as wireless sensor networks 
¢ Factory/home automation and motor/lighting control * Inventory management and RF ID tagging and AMR « Environmental, patient, or fitness monitoring 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
Fig. Description Part No. 1 10 25 Part No. 500 Part No. 
2.4GHz Module with Antenna. . P13683CT-ND 18.42 17.05 15.78 P13683TR-ND 7197.00 ENWC9A08A3EF 
1 2.4GHz Module with SMD Pad. P13684CT-ND 18.42 17.05 15.78 P13684TR-ND 7197.00 ENWC9A09N4EF 
Development Kit for PAN4555 . P14157-ND¢ NEW! 399.46 _— _ _- — EVAL_PAN4555, 
2 Proto Module for PAN4555 ..... P14156-ND¢ NEW! 48.28 43.20 37.48 = _ EVAL_PAN4555ETU 
t Bulk Pricing 


ZigBee™ Modem PAN4570 


The PAN4570 module is a short range, low power, 2.4GHz ISM band transceiver using the Ember™ EM250 single chip solution for ZigBee, an IEEE802.15.4 compliant transceiver with a 16 bit 
XAP2b microprocessor. With an added onboard reference oscillators and optimized RF frontend circuitry PAN4570 provides the complete hardware needed for a ZigBee solution. PAN4570 utilizes 
EmberZNet (sold separately), the Ember ZigBee compliant software stack, which is a ZigBee profile-ready platform compliant solution. A reliable Application Programming Interface based on the 
ZigBee specification is provided for the ease of the creation of application profiles. Additional regulator and 32kHz crystal can be mounted in addition on customer demand. Features: * 3 antenna 
options: Plug, single port 500 or ceramic antenna » 16 selectable channels with 250 kbps in the 2.4GHz band « 3 different power modes for increased battery life * High sensitivity of -98 dBm 
typical at 1% Packet Error Rate * +3 dBm output power (+5 dBm in boost mode) * Low supply voltage (2.1V ~ 3.6V, 3.0V typical) * Small size (20.0mm x 26.5mm x 3.0mm) * Onboard low 
power regulator * 128k Flash and 5k SRAM memory » Link quality and clear channel assessment capability © All of the 17 GPIO of EM250 are available at the module pads, which are multiplexed 
to GPIO, UART, SPI, 12C or up to four analog inputs to an ADC and two timer waveform outputs » Critical portions of IEEE802.15.4-2003 plus a first-line filter for non-intended packets are realized 
in hardware, thus reducing the workload on the pC * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. Applications: * Remote control and wire replacement in industrial systems such as wireless 
sensor networks » Factory/home automation and motor/lighting control * Inventory management and RF ID tagging and AMR « Environmental, patient, or fitness monitoring 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 10 2) Part No. 500 Part No. 
2.4GHz Ember Module with Antenna. P13685CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13685TR-ND 13485.50 ENWC9A02A3E 

P13686CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13686TR-ND 13485.50 ENWC9A03N2E 

P13687CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13687TR-ND 13485.50 ENWC9A04N4E 


==S Pulse’ Wireless Antennas 


A TECHNITROL COMPANY 


RoHS) 
Features: * For WLAN devices using WiFi (802.11) Bluetooth® and ZigBee™ »* Omni-Directional radiation pattern Comrise 


provides broad 360° coverage * One-quarter wavelength dipole configuration (one-eighth for W1043) * Reverse SMA i) 
(Female) ¢ Polarization: Vertical * Radiation: Omni * Color: Black 


Gain| Impedance Dim. A| Digi-Key Price Each Pulse 
Fig.| Frequency |(dBi)} (NOM) |VSWR| (mm) | Part No. if 10 100 500 | PartNo. 
1 | 24~2.5GHz | 3.2 500 <1.9 | — | 553-1310-ND 4.34 3.03 2.48 2.21 | W1027 
2 | 24~2.5GHz | 2.0 500 <2.0 | — | 553-1471-NDt 481 3.42 2.80 2.50 | W1010 
3 | 2.4~2.5GHz | 2.0 500 <2.0 | — | 553-1309-ND 3.92 2.70 2.21 1.96 | W1030 
2.4~ 2.5GHz | 3.2 500 <2.0 | 12.5 | 553-1311-ND 5.13 3.71 3.04. 2.71 | W1037 
4 | 24~2.5GHz | 4.9 500 <2.0 | 12.5 | 553-1476-ND 6.37 4.66 3.80 3.43 | W1038 
902 ~ 928MHz | 3.0 500 <2.0 | 14.0 | 553-1474-ND 7.25 5.37 444 4.06 | W1063 
5 | 2.4 and 5.0GHz | 2.0 500 <2.0 | — | 553-1313-ND* 5.98 4.37 3.57 3.22 | W1043 
6 | 2.4 and 5.0GHz | 2.0 500 <2.0 | — | 553-1472-ND* 9.24 6.93 5.78 5.39 | W1045 
7 | 24~2.5GHz | 2.0 500 <2.0 | — | 553-1475-ND 4.81 3.42 2.80 2.50 | W1034 
* Dual-band, blade style antenna + Standard SMA (Male) Connector 
Re i 
AlRadios.INC Feceiver and Transmitter Modules 


Radios Inc. provides receiver and transmitter modules based on the Micrel RF line of products for applications appropriate decoder. The HHDS-ML development systems provide an evaluation environment for range, 
like keyless entry, remote access, periodic data transfer, and many more. The relay modules provide firmware, and electrical testing. The DS-ML development systems include a breadboarding area and higher 
a decoder along with the receiver IC, allowing for control of powered systems remotely. The handheld _ functionality testing of the devices. The HHDS-ML and DS-ML allow for development with any of the pinned 
transmitters provide a 2-button interface for remote communication with the desired receiver with the  receiver/transmitter modules, which are purchased separately. 


Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. 1 25) 100 Part No. 
Receiver Modules 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1000-ND 9.16 8.39 7.07 MRX-001-433DR-B 
433 Receiver Module ASK/OOK 18-DIP 694-1001-ND 9.02 8.26 6.96 MRX-010-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1002-ND 9.03 8.27 6.97 MRX-011-433DR-B 
*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
568 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A Radios.INC Receiver and Transmitter Modules (cont) 
Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. ‘il 25 100 Part No. 

Receiver Module OOK 18-DIP 694-1003-ND 8.99 8.23 6.94 MRX-002-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1004-ND 15.27 13.98 11.78 MRX-002SL-433DR-B 

433 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1007-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-007-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1008-ND 8.11 7.43 6.26 MRX-008-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1009-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-009-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1010-ND 12.91 11.82 9.96 MRX-009SL-433DR-B 

915 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1005-ND 9.82 8.99 7.58 MRX-005-915DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1006-ND 14.15 12.95 10.91 MRX-005SL-915DR-B 

Transmitter Modules 

433 Transmitter Module OOK 18-DIP 694-1011-ND 8.33 7.63 6.43 MTX-102-433DR-B 
Transmitter Module ASK/FSK 24-DIP 694-1013-ND 20.71 18.95 15.97 MTX-405-433DR-B 

915 Transmitter Module OOK/ASK 18-DIP 694-1012-ND 10.06 9.21 7.76 MTX-103-915DR-B 

Transceiver Module 
915 Transceiver Module FSK 24-DIP 694-1014-ND 25.84 23.65 19.93 MXR-505-915DR-B. 
Remote Control Receiver Modules 

Remote Control Receiver Module, 3-Relay Radios Inc Decoder —_ 694-1015-ND 55.74 —_ — RCR-ML-010RI-3 

= Remote Control Receiver Module, 3-Relay Keeloq Decoder = 694-1016-ND 55.74 = = RCR-ML-010KL-3 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Holtek Decoder — 694-1017-ND 56.13 —_— _— RCR-ML-010HT-3 

Handheld Transmitters 

2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder = 694-1018-ND 20.44 = = HHTX-102-433RI-2B 

433 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder _ 694-1019-ND 21.49 _ _ HHTX-102-433KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1020-ND 22.48 = = HHTX-102-433HT-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder — 694-1021-ND 21.01 _— _ HHTX-103-915RI-2B 

915 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder _ 694-1022-ND 22.07 _ _ HHTX-103-915KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1023-ND 23.05 = = HHTX-103-915HT-2B 

RF Development Systems for Modules 

Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1024-ND* 95.00 = = HHDS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit = 694-1025-ND* 149.00 = = HHDS-ML-P2 

=> Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit — 694-1026-ND* 95.00 _ _ HHDS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit _— 694-1027-ND* 149.00 _ _ HHDS-ML-M2 
Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1028-ND* 149.00 = = DS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit = 694-1029-ND* 295.00 _ = DS-ML-P2 

_ Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit — 694-1030-ND* 149.00 _ — DS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit = 694-1031-ND* 295.00 = = DS-ML-M2 


*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate 


Hand Held RF Meter 


The RF Solutions RF600E and RF600D are easy to use encoder and decoder ICs. They have been designed to achieve the 
maximum possible range from any radio/InfraRed transmitter/receiver set. Unlike other encoder/decoder devices, the RF600E/600D 
provide an unprecedented level of security which prevents copying or grabbing while also obtaining optimum range from the 


transmitter and receiver. 


ext RF Encoder/Decoder Chipset 


A miniature RF meter which can be used to show the presence 
of a radio signal. Briefly press the power switch and the LED 
bargraph shows RF activity within the local environment. The 
peak signal is held for one second. This can be invaluable when 
installing a radio system to determine if other RF signals are 


Features: Highly secure KEELOQ® protocol * Simple to use * Stand Alone operation * Achieves maximum range from RF 
modules * Decoder serial output * LED indication of transmission * Directly compatible with KEELOQ® decoder * Easy learn 


feature of transmitters 


RF600D-ND _Receiver/Decoder 18-DIP . 
RF600E-ND _ Transmitter/Encoder 8-DIP 


$8.95 
$4.50 


006-315R1-ND Hand Held RF Meter 315MH. 
006-433R2-ND Hand Held RF Meter 433MH 


present (interference) and also validate the signal strength of the 
radio transmitter to be installed. 


Wireless Communication 


Freq. Digi-Key Price Freq. Digi-Key Price 
Fig. Description (MHz) Part No. Each Fig. Description (MHz) Part No. Each 
Remote Control Systems AM Super Regenerative Receiver Modules 
AM Keyfob Systems _ SuperRegen Receiver 315 AMHRR3-315-ND 10.49 
F 1 Channel System, 12/24Vde 315 118C1-315AR1-ND 114.50 SuperRegen Receiver - - 433 JERAMHRES SS3:ND) 10.49 
3 Channel System, 12/24 Vdc 315 118C3-315AR1-ND 130.25 4 Pin Hybrid Transmitter Modules 
AM Keyfob Transmitter, 1 Button 315 AM110C1-315-ND 21.25 = Hybrid Transmitter Module, DIL Package | 315 AMRT4-315-ND 9.99 
2 AM Keyfob Transmitter, 2 Button 315 AM110C2-315-ND 22.10 Hybrid Transmitter Module, DIL Package | 433 AMRT4-433-ND 9.99 
AM Keyfob Transmitter, 3 Button 315 AM110C3-315-ND 22.85 FM Radio Modules 
= RF Receiver/Decoder Hybrid 315 AMHIRK-315AR3-ND 34.20 FM Hybrid Transmitter and Receiver Modules 
FM Keyfob Systems FM Transmitter, DIL Package 315 FMRTFQ1-315-ND 13.95 
FM Handheld Transmitter, 1 Switch 315 | 102C1-315FR1-ND 80.00 ay eee ay asta pe ee ee 
3 FM Handheld Transmitter, 2 Switch 315 102C2-315FR1-ND 88.00 — FM Receiver, SIL Package 315 FMRRFQ1-315-ND 28.25 
FM Handheld Transmitter, 4 Switch 315 102C4-315FR1-ND 96.00 FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ1-433-ND 25.75 
4 FM Remote Receiver Decoder 315 008-315F-ND 154.91 FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ2-433-ND 22.15 
‘AM Super Hetrodyne Receivers RF KEELOQ® Evaluation Kit 315 |  RFEVAL2-315-ND 350.00 
= Superhetrodyne Receiver 315 AMRRQ3-315-ND 18.95 RF KEELOQ® Evaluation Receiver = RFEVAL3-ND* 99.75 
AM Miniature Super Regenerative Receiver — | _ Introduction to Low Power Radio Book _ BK-RADIO-ND 33.50 
— SuperRegen Receiver, Miniature 433 AMHRR30-433-ND 10.95 *PCB Assembly only (RF Modules and antenna not supplied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


RF Modules and Kits 


Transceiver Modules 


ZMN2405HP Operating Operating 
Features: Power Output Receive Sensitivity | Temperature Voltage Data Rate Power Consumption | Digi-Key Price |RFM 
* Zigbee 2006 Modules Utilize 2.4GHz (mW) (dBm) (c’) (Vdc) (Max. Kbps) Sleep/Rec./Time Part No. Each _ |Part No. 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 583-1016-ND 36.06 |ZMN240SHP-C 
*Ad Hoc mesh network » Low Power (see +18dBm -95 -40 ~ 85 27 ~3.6 250 3u/33mA/150mA 583-1018-ND 36.06 |ZMN2405HP-E 
chart) *SPI and UART Interface * FCC pet 76.86 Seas 
and GE Certified for Unlicensed Operation 0dBm -92 -40 ~ 85 3.3~55 250 3y/33mA/130mA 583-1025-ND 21.41 |ZMN2430-E 
Coordinator (-C), Router (-R) and End Device 583-1024-ND 21.41. |ZMN2430-R 
(-E) versions available 583-1026-ND 36.06 ]ZMN2430HP-C 
18dBm -95 -40 ~ 85 3.3 ~ 5.5 250 3p/33mA/130MmA 583-1028-ND 36.06 |ZMN2430HP-E 
wit2450 583-1027-ND 36.06_|ZMN2430HP-R 
Features: 10, 63, 250¢ -92 -40 ~ 70 3.3 ~ 10 460.8 750uA/40mA/150mA 583-1006-ND 147.20 |WIT2450 
* 2.4GHz Frequency Hopping Spread 10, 100, 500+ -103 -40 ~ 85 3.3 ~ 10 172.8 250uA/100mA/100mA | 583-1008-ND 278.99 |WIT910 
Spectrum (FHSS) * Auto Ranging *Low + Software Selectable 
Power (see chart) * FCC and ETSI Certified 7 
for unlicensed operation * RS-232 asynch Development Kits and Boards 
interface — = 
Digi-Key Price RFM 
wit910 Description Part No. Each Part No. 
Features: ZMN2405HP Daughter Board. 583-1019-ND 195.50 | ZMN2405HPDB 
. Zigbee Developer's Kit with ZMN2405HP (2), Antennas, Cables, and Software 583-1020-ND 331.20 | ZMN2405HPDK 
*900MHz FHSS * 20+ mile range (Line of | Zigbee Developer's Kit with ZMN2405HP (4), Serial Gateway, Antennas, Cables and Software. 583-1021-ND 555.20 |ZMN2405HPDK PRO 
Sight) with Omni-Directional Antenna *FCC | Zigbee Basic Developer's Kit with Serial Modem and Devloper's Board, Antennas, Cables and Software 583-1022-ND 220.80 | ZMN2405HPDK-B 
Certified for unlicensed operation * RS-232 Developer's Kit for WIT2450 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1007-ND 498.99 | WIT2450DK 
asynch interface Developer's Kit for WIT910 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software. . 583-1009-ND 799.00 |WIT910DK 


RFMD §) RF Products 


Fig. 10 0.156 (0.157 
for 689-1018) 0.200 
R= (0.198 for 4 
689-1026) |__| 
0.347 (0.337 0.238 
for 689-1018) (0.236 for 
689-1026) 
0.252 (ozaa 
for 689-1018) 
Noise Vec/ Cut Tape 
Frequency | Gain Figure PidB OIP3 lee Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GaAs HBT Gain Block Amplifiers 
DC ~ 6000 20.0 3.5 18.0 32.0 6.0/65 SOT-89 689-1020-1-ND 3.40 2.60 2.27 689-1020-2-ND 750 865.69 RF3374TR7 
DC ~ 6000 13.2 4.6 16.0 28.0 6.6/65 SOT-89 689-1021-1-ND 3.40 2.60 2.27 689-1021-2-ND 750 865.69 RF3375TR7 
1 DC ~ 6000 22.0 2.0 11.0 24.4 4.2/35 SOT-89 689-1022-1-ND 3.40 2.60 2.27 689-1022-2-ND 750 865.69 RF3376TR7 
DC ~ 6000 15.5 3.0 13.0 25.5 4.5/40 SOT-89 689-1023-1-ND 3.40 2.60 2.27 689-1023-2-ND 750 865.69 RF3377TR7 
DC ~ 6000 12.0 3.7 13.0 26.0 4.8/40 SOT-89 689-1024-1-ND 3.40 2.60 2.27 689-1024-2-ND 750 865.69 RF3378TR7 
InGaP HBT Gain Block Amplifiers 
DC ~ 12000 | 13.0 5.1 13.0 27.1 3.9/50 4-Micro-X 689-1000-1-ND 6.79 6.39 6.29 689-1000-2-ND 1,000 3888.00 NBB-300-T1 
2 | DC ~ 12000 12.5 4.9 13.8 24.0 5.0/50 4-Micro-X 689-1001-1-ND 6.79 6.42 6.29 689-1001-2-ND 1,000 3888.00 NBB-310-T1 
DC ~ 8000 16.5 4.3 13.0 28.1 3.9/47 4-Micro-X 689-1002-1-ND 6.79 6.39 6.29 689-1002-2-ND 1,000 3888.00 NBB-400T1 
DC ~ 10000 10.7 4.9 W1 27.0 3.8/50 4-Micro-X 689-1003-1-ND 3.17 2.55 1.98 689-1003-2-ND 1,000 984.00 NLB-300T1 
3 | DC ~ 10000 10.7 5.0 12.6 27.9 4.6/50 4-Micro-X 689-1004-1-ND 3.17 2.55 1.98 689-1004-2-ND 1,000 984.00 NLB-310-T1 
DC ~ 6000 13.0 41 12.0 27.3 3.9/47 4-Micro-X 689-1005-1-ND 3.17 2.55 1.98 689-1005-2-ND 1,000 984.00 NLB-400-T1 
High Linearity Amplifiers 
4 [1800 ~ 2500 | 12.0 _ 31.0 40.0 3.0 ~ 6.5/350 8-SOIC 689-1006-1-ND 13.69 11.73 9.78 689-1006-2-ND 750 4032.19 RF2126TR7 
5 DC ~ 2500 15.0 3.8 20.0 33.0 5.5/100 8-SOIC 689-1007-1-ND 5.46 4.34 3.78 689-1007-2-ND 750 1470.00 RF2312TR7 
6 DC ~ 3000 14.3 4.9 22.0 37.0 8.5/180 CJ2BATO 689-1009-1-ND 9.17 7.86 6.55 689-1009-2-ND 750 2701.88 RF2317TR7 
£ 5 ~ 1500 20.0 15 23.7 36.4 7.0/120 16-SOP 689-1010-1-ND 12.92 11.07 9.23 689-1010-2-ND 750 3805.31 RF2360TR7 
i 300 ~ 3000 12.5 2.5 23.0 40.0 5.0/150 SOT-89 689-1019-1-ND 8.15 6.48 5.65 689-1019-2-ND 750 2194.50 RF3315TR7 
8 450 ~ 2500 14.0 = 28.5 42.0 5 ~ 8/120 8-SOIC 689-1027-1-ND 10.92 9.36 7.80 689-1027-2-ND 750 3217.50 RF3807TR7 
450 ~ 2500 10.5 = 32.5 46.5 5 ~ 8/270 8-SOIC 689-1028-1-ND 16.42 14.07 11.73 689-1028-2-ND 750 4836.56 RF3809TR7 
4 | 800 ~ 2500 14.0 = 29.0 43.0 5.0/240 8-SOIC 689-1063-1-ND 13.69 11.73 9.78 689-1063-2-ND 750 4032.19 RF5187TR7 
Low Noise Amplifiers 
9 150 ~ 2500 14.0 1.4 6 4.0 3/5 SOT23-5 689-1008-1-ND 4.80 3.82 3.33 689-1008-2-ND 2,500 1574.40/M RF2314TR7 
400 ~ 3000 15.0 1.3 3.5 9.3 3.3/10 SOT23-5 689-1011-1-ND 2.94 2.24 1.96 689-1011-2-ND 2,500 910.00/M RF2373TR7 
— | 900 ~ 4000 14.0 1.3 5 7.0 3.3/10 8-QFN 689-1012-1-ND 3.61 2.76 2.41 689-1012-2-ND 2,500 1118.00/M RF2374TR7 
10 | 400 ~ 1100 14.0 1.8 = 4.0 5/14 14-SOIC 689-1013-1-ND 7.25 5.77 5.03 689-1013-2-ND 750 1953.00 RF2418TR7 
Low Power Amplifiers 
11 12 ~ 385 48.0 5.0 _ 0 2.7/13 8-MSOP. 689-1017-1-ND 7.06 5.62 4.89 689-1017-2-ND 750 1900.50 RF2637TR7 
Transmit / Receive Switch 
9 DC ~ 2500 = = 27.0 39.0 3/0.5 (tx mode) | SOT23-5 689-1014-1-ND 2.35 1.80 1.57 689-1014-2-ND 2,500 728.00/M RF2436TR7 
OIP3 PAE @ Vec/ Cut Tape 
Frequency Gain @ 31dBm PigB PidB leq Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dBm) (dBm) (%) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Driver Amplifiers 
12 450 ~ 470 14.7 51 38 45 5 ~ 8/400 AIN 689-1025-1-ND 24.45 21.40 17.58 689-1025-2-ND 750 7620.90 RF3800TR7 
1500 ~ 2200 18 50 36 40 5 ~ 8/630 AIN 689-1026-1-ND 26.21 22.94 18.84 689-1026-2-ND 750 8169.53 RF3806TR7 
13 800 ~ 950 32 — 34t 57 3.5/200 16-QFN 689-1030-1-ND 9.38 8.04 6.70 689-1030-2-ND 2,500 3417.00/M RF5110GTR7 
t 880-915MHz 
Broadband Carrier Sideband Vec/ Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Noise Floor| Suppression |Suppression OIP3 lee Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing RFMD 
Fig. | (MHz) | (dBm/Hz) (dBc) (dBc) (dBm) (VimA) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 750 Part No. 
Quadrature Modulators / Demodulators 
14 | 700 ~ 2200 -156 40 43 20 2.7 ~ 3.3/85 20-QFN 689-1015-1-ND 17.08 14.64 12.20 689-1015-2-ND 5032.50 RF2483TR7 
15 | 800 ~ 2500 -152.5 35 35 19 5/50 16-QFN 689-1016-1-ND 21.92 19.18 15.76 689-1016-2-ND 6832.88 RF2484TR7 
10 | 0.1 ~ 250 = 25 30 _ 3 ~ 6/10 14-SOIC 689-1018-1-ND 8.96 7.68 6.40 689-1018-2-ND 2640.00 RF2713TR7 
16 | 800 ~ 2200 -152 40 40 20 2.7 ~ 3.3/112 24-QFN 689-1029-1-ND 10.89 9.41 7.73 689-1029-2-ND 4455.00 RF3854TR7 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


570 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


RFMD By) RF Products (cont) 


Digi-Key Price RFMD 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for NBB-300... 689-1055-ND 35.00 NBB-300-PCK 
Evaluation Board for NBB-310. 689-1056-ND 35.00 NBB-310-PCK 
Evaluation Board for NBB-400. 689-1057-ND 35.00 NBB-400-PCK 
Evaluation Board for NLB-300 . 689-1059-ND 35.00 NLB-300-PCK 
Evaluation Board for NLB-310 . 689-1060-ND 35.00 NLB-310-PCK 
Evaluation Board for NLB-400 ... 689-1061-ND 35.00 NLB-400-PCK 
Evaluation Board for RF2126 689-1031-ND 168.75 RF2126PCK 
Evaluation Board for RF2312 500. 689-1032-ND 168.75 RF2312PCK-50 OHM 
Evaluation Board for RF2314.... 689-1033-ND 168.75 RF2314PCK 
Evaluation Board for RF2317 500. 689-1034-ND 168.75 RF2317PCK-50 OHM 
Evaluation Board for RF2360 500. 689-1035-ND 168.75 RF2360PCK-500HM 
Evaluation Board for RF2373 .. 689-1036-ND 168.75 RF2373PCK-414 
Evaluation Board for RF2374 689-1037-ND 168.75 RF2374PCBA-410 
Evaluation Board for RF2418 .. 689-1038-ND 168.75 RF2418PCK 
Evaluation Board for RF2483 .. 689-1040-ND 168.75 RF2483PCK-410 
Evaluation Board for RF2484 689-1041-ND 168.75 RF2484PCK 
Evaluation Board for RF2637 . 689-1058-ND 168.75 RF2637PCK-410 
Evaluation Board for RF2713 Demodulator 689-1062-ND 168.75 RF2713PCK-D 
Evaluation Board for RF2713 Modulator . 689-1042-ND 168.75 RF2713PCK-M 
Evaluation Board for RF3315 900MHz . 689-1043-ND 168.75 RF3315PCK-411 
Evaluation Board for RF3374 .. 689-1044-ND 35.00 RF3374PCK-410 
Evaluation Board for RF3375 .. 689-1045-ND 35.00 RF3375PCK-410 
Evaluation Board for RF3376 .. 689-1046-ND 35.00 RF3376PCK-410 
Evaluation Board for RF3377 689-1047-ND 35.00 RF3377PCK-410 
Evaluation Board for RF3378 689-1048-ND 35.00 RF3378PCK-410 
Evaluation Board for RF3800 . . 689-1049-ND 168.75 RF3800PCK-416 
Evaluation Board for RF3806 . . 689-1050-ND 168.75 RF3806PCK-415 
Evaluation Board for RF3807 689-1051-ND 168.75 RF3807PCK-415 
Evaluation Board for RF3809 689-1052-ND 168.75 RF3809PCK-415 
Evaluation Board for RF3854 . . ua 689-1053-ND 168.75 RF3854PCK-410 
Evaluation Board for REST 0G sensed case densietiunsevmnsisvinnsebinngietinns psinag delnisgesias ned ae'esde 689-1054-ND 168.75 RF5110GPCK-410 


dy) ROVING DTN Bluetooth® Modules and Accessories 


WIRELESS FOR LESS 


Roving Networks provides solutions for virtually any Bluetooth application. Utilizing CSR’s BlueCore line of _ interface, with no need to develop a host Bluetooth stack. The adaptors provide rapid replacement of serial cables 
Bluetooth ICs, they provide modules with a small size, low power and high performance. The modules are compliant and an auto-connect feature, removing the need to Bluetooth network setup. The data acquisition module provides 
with 1.1/1.2/2.0 Bluetooth devices, allowing for ease of use. The SuperModules (RN-24x) provide a simple ASCII a low power sensor monitor/control module, with a simple interface and command structure. 


Maximum Device Supply Voltage | Current TX Roving 
Serial Power Typical Typical Bluetooth Digi-Key Price Each Networks 
Data Rate Class Interface (Vv) (mA) Version Antenna Part No. 1 10 25 Part No. 
Bluetooth Modules 
921.6 Kbps | Class 1 UART, USB, PCM 3.3 65 2.0 External 740-1006-ND 49.00 39.00 35.00 RN-21 
3 Mbps Class 1 UART, USB, PCM 3.3 65 2.0 Ceramic 740-1007-ND 59.00 49.00 39.00 RN-41 
921.6 Kbps | Class 1 UART 3.3 40 2.0 Ceramic 740-1008-ND 99.00 91.00 76.01 RN-24S 
921.6 Kbps_| Class 1 UART. 3.3 40 2.0 External, SMA 740-1009-ND 99.00 91.00 76.01 RN-24E 
Bluetooth Adaptors 
232.4 Kbps | Class 1 RS232 5 65 2.0 Ceramic 740-1000-ND 99.00 = = RN-240M 
232.4 Kbps | Class 1 RS232 5 65 2.0 Ceramic 740-1001-ND 99.00 _— — RN-240F 
232.4 Kbps | Class 1 RS422 5 65 2.0 Ceramic 740-1002-ND 149.00 = = RN-422M 
232.4 Kbps | Class 1 RS232 5 50 2.0 SMA Included 740-1003-ND 199.00 = — RN-220XP. 
2 Mbps Class 1 USB 5 65 2.0 Ceramic 740-1004-ND 49.00 = = RN-USB-T 
2 Mbps Class 1 USB 5 65 2.0 Ceramic 740-1005-ND 99.00 = = RN-USB-X 
Supply Voltage | Current TX Roving 
Device Typical Typical Bluetooth Digi-Key Price Networks 
AID Specifications Power Class (V) (mA) Version Antenna Part No. Each Part No. 
Bluetooth Data Acquisition Nodes 
8-Channel, 16-bit, 3kHz Sample Class 1 6~ 12 75 2.0 Ceramic 740-1011-ND 299.00 RN-800S-CB 
8-Channel, 16-bit, 3kHz Sample Class 1 6 ~ 12 75 2.0 SMA Connector | _740-1012-ND 349.00 RN-800S-E 
Accessories 
Bluetooth Antenna, Stub 1”, 2.4GHz, SMA Connector. 740-1015-ND 7.50 RN-SMA-S. 
Bluetooth Antenna, 2.5” Right Angle, SMA Connector. 740-1016-ND 10.00 RN-SMA-RA 
Bluetooth Antenna, 4”, SMA Connector .. 740-1017-ND 15.00 RN-SMA-4, 
Power Supply for Firefly, US only....... 740-1018-ND 7.00 RN-PS-US. 
Power Supply for Firefly, International Multi-Plug 740-1019-ND 15.00 RN-PS-INT 


Va 
5 SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits Digi Reel 


Semtech TrueRF™ product provides high data rates up to 153.2 kbps, drop-in modules are available for application controller through a simple serial interface. Codecs feature a 16-bit Sigma-Delta ADC and 16-bit 
multiple frequencies. Output power is programmable on both the ICs and the modules. XM12xx modules PWM DAC, operating down to 1.8V in either a TSSOP or Chip-Scale package. Data Acquisition features the 
come with antennas (RPSMA). GPS products include fully autonomous modules that can be interfaced to any unique ZoomingADC™ technology, includes low-power micro-controller based sensor interface. 


RF Transceivers 


Typical 
Frequency Supply |Current Power Price Each Tape and Reel¢ 
(MHz) Voltage (V)|_ (Rx) | Modulation Output Device Type (dBm) Package 1 25 100 | Qty. Pricing 
TrueRF™ ICs — RoHS Compliant 
433 /868/915 | 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver 0/4+5/4+10/4+15 48-VOFN XE1203Fl063CT-NDt 9.08 6.03 5.09 | 2,300 | 4827.90/M 
433 /868/915 | 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 0/+5/4+10/+15 48-VOFN XE12051074CT-NDt 9.45 6.28 5.30 | 2,300 | 5027.40/M 
433 / 868/915 | 2.0~3.6 | 14mA 2-FSK Transmitter +10 24-TQFEN $X12231073CT-NDT 3.13 2.08 1.75 | 3,000 | 168750/M 
Bluetooth® v1.2 SoC — RoHS Compliant 
= 1.8 ~ 3.6 32.1 = Radio Interface = _ $X14411077LFCT-NDt 10.38 6.89 5.81 | 2,000 | 5603.00/M 
UHF — RoHS Compliant 
868/915/955 | 2.1~3.6 3mA_| FSK/ OOK Wideband Transceiver -8.5 ~ 12.5 32-TQFN SX12111084CT-NDT 3.95 2.63 2.22 | 3,000 | 2133.00/M 
TrueRF Modules 
433 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm_= | XM1203FC433XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — _ 
868 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm_ | XM1203FC868XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — = 
915 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm__| XM1203FC915XE1-ND 112.50 74.70 63.00| — — 
433 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm__| XM1205C433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — = 
t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 571 
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P. 7 SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits (cont) DigiReel’ 
Typical 
Frequency Supply |Current Power Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
(MHz) Voltage (V)|_ (Rx) | Modulation Output Device Type (dBm) Package Part No. i 25 100 | Qty. Pricing 
868 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm _ | XM1205C868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | — = 
915 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm__| XM1205C915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 | _ — = 
Kits 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 433MHz.. XE1203SKC433XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 868MHz XE1203SKC868XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 915MHz XE1203SKC915XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 433MHz XE1205SKC433XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 868MHz XE1205SKC868XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 915MHz XE1205SKC915XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the SX1211 868MHz SX1211SK868-ND® 250.00 
Evaluation Starter Kit for the SX1211 915MHz $X1211SK915-ND® 250.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 433MHz.. SX1223SK433-ND@ 280.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 868MHz.. SX1223SK868-ND@ 280.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 915MHz.. $X1223SK915-ND@ 280.00 
@ RoHS Compliant 
GPS 
Power Position Sensitivity Start Time Start Time Antenna Digi-Key Price Each 
Consumption Accuracy (dBm) (Hot) (Warm) Included Module Size (mm) Part No. 1 2 100 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSM002-ND 68.75 45.65 38.50 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds Yes 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSMO002WA-ND 79.75 52.96 44.66 
25mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 38 x 26.5 RGPSM202-ND 82.50 54.78 46.20 
Evaluation Kit 
Evaluation Kit for RGPSM002, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable............. 00... ccc eee eee ecceec eee eeeeeeeeeees RGPSD012-ND 525.00 — — 
CODECs 
SNR THD Supply Sampling Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt 
ADC (Fsync=20kHz) (Fsync=20kHz, 1/4 FS) Voltage (V) Rate (kHz) DAC Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
16-bit > A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-TSSOP XE30051033CT-ND 4.38 2.91 2.45 2,500 2328.00/M 
16-bit = A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-UCSP XE30051064CT-ND 4.10 2.73 2.30 2,000 2181.00/M 
$ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Data Acquisition - ZoomingADC™ 
MCU Max Speed RAM Supply Voltage MTP (Multiple time Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
MIPS CPU (MHz) (bytes) Min. / Max. Programmable ROM) KB Temperature Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
2 4 520 2.4/5.5 22 44-LQFP XE8801AMI027LF-ND® 14.28 9.48 8.00 — _ 
2 4 1032 2.4/5.5 22 100-LQFP XE8802MI035LF-ND® 22.88 15.19 12.81 = _ 
2 5 520 2.4/5.5 22 os 5 64-LQFP XE8805AMI028LF-ND® 15.48 10.28 8.67 = = 
25 5 520 24/55 22 “40°C ~ 85°C 32-TOFP | XE8806AMIO26CT-ND@+ 9.45 6.28 5.30 2,000 5027.40/M 
5 5 520 2.4/5.5 22 32-TQFP XE8807AMI026CT-ND@t 9.45 6.28 5.30 2,000 5027.40/M 
= = _ 2.4/5.5 = 44-MLPG $X87221070LFCT-ND@+ 14.03 9.32 7.86 2,000 7573.50/M 
= = _ 2.4/5.5 = 12-MLPD $X8723E083CT-ND@t 5.63 3.74 3.15 3,000 3037.50/M 
_ _ _ 2.4/5.5 = -40°C ~ 125°C 16-MLPQ $X8724E082CT-ND@t 6.88 4.57 3.85 3,000 3712.50/M 
= = = 2.4/5.5 = 12-MLPD $X8725E083CT-ND@t 4.48 2.98 2.51 3,000 2416.50/M 
Evaluation and Programming Boards 
Evaluation Board for the XE8801 . XE8000EV101-ND 310.00 = =_ — — 
Evaluation Board for the XE8805. XE8000EV104-ND 310.00 _ _ _ _ 
Evaluation Board for the XE8806/X! XE8000EV108-ND 310.00 = = — — 
Evaluation Board for the XE8802......... XE8000EV110-ND 440.00 =_ =— _ — 
Program Board and the ProStart2 Card for the XE88xx series XE8000MP-ND 280.00 _— _— _— = 
Evaluation Board for the SX8722.... XE8000EV120-ND@ 112.00 = = = = 
Evaluation Board for the SX8723/24 XE8000EV121-ND® 200.00 _ = = _ 


+ Cut Tape For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


eS? 2.4GHz ZigBee™ 
siLitty 1ags Development Kit 


The 2.4GHz ZigBee Development Kit (ZigBee-2.4-DK) includes all hardware and software necessary to 
immediately begin developing ZigBee network solutions. This comprehensive development platform allows 
customers to focus on application development rather than hardware selection and integration. Silicon 
Laboratories’ industry-compliant ZigBee development platform benefits customers by ensuring multi-vendor 
interoperability. 

The ZigBee-2.4-DK contains the following items: * Six 2.4GHz 802.15.4 Development Boards with 
Antennas * One 9V, 1.5A Universal Power Supply * One USB Debug Adapter * Two USB Cables °¢ Six 
QV Batteries 

336-1275-ND 2.4GHz ZigBee Development Kit .........:0..ccseccereeneseenaasensesenaasenaeee sae $993.75 


802.15.4-2.4-DK 
Development Kit 


The 2.4GHz 802.15.4 Development Kit (802.15.4-2.4-DK) includes all of the hardware and software 
necessary to immediately begin developing an 802.15.4 solution. This comprehensive development platform 
allows customers to focus on application development rather than hardware selection and integration. Silicon 
Laboratories’ industry-compliant (tested for compliance by TUV Rheinland) 802.15.4 development platform 
benefits customers by ensuring multi-vendor interoperability. 

The 802.15.4-2.4-DK contains the following items: * Two 2.4GHz 802.15.4 ZigBee Target Boards * Two 
Antennas * Two 9V batteries * 2.4GHz 802.15.4 Development Kit User's Guide * AC to DC power adapter 
¢ USB debug adapter (USB to debug interface) * Two USB cables 


336-1295-ND 2.4GHz 802.15.4-2.4-DK Development Kit............ 6.0... cc cece ee ee ee ee eee e eee $564.25 


RF Synthesizers 


Silicon Laboratories’ wireless solutions are the world’s most integrated, robust, reliable and easiest to use wireless solutions available in the market today. By eliminating more discretes and requiring fewer external components than alternate 
solutions, our products empower our customers to add value-rich features and speed time to market. Best of all, we develop and design these world-class products in proven, standard CMOS process technology. 
Features: * CMOS RF synthesizers with integrated VCOs, loop filters and varactors * Low profile packages 


Settling Input Silicon Evaluation Board Silicon 
RF1 RF2 IF Time RF Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 

Description (MHz) (MHz) (MHz) (us) (MHz) Package Part No. 1 25_| Part No. Part No. Each Part No. 

IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-QFN 336-1170-ND® 5.96 5.30 | $14112-D-GM = — _ 

IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1171-ND@ 5.96 5.30 | $14112-D-GT _ - _ 

General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 N/A 200§ 2~26 28-MLP 336-1099-ND® 8.84 7.86 | $14113-D-GM = = _ 

RF1/RF2 OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1172-ND@ 8.84 7.86 | S14113-D-GT _ _- _ 

General Purpose N/A 750 ~ 1500 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-MLP 336-1103-ND® 8.84 7.86 | $14122-D-GM _ _— =- 

RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1173-ND@ 8.84 7.86 | S14122-D-GT _ - _ 

RF1/IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-QFN 336-1174-ND® 8.84 7.86 | $14123-D-GM _ _ - 

802.11b.g and Ism Band N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1111-ND 8.73 7.86 | S14126-BM — _ _ 

2.3GHz/IF OUT 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1176-ND 8.73 7.86 | S14126-F-BM = =_ _ 

2.3GHz/IF OUT, Lead Free N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100+ 2~50 28-MLP 336-1289-5-ND® 8.84 7.86 | S14126-F-GM = _- _ 

General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-MLP 336-1113-ND® 11.03 9.80 | S14133-BM — _ _ 
RF1/RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1177-ND@ 11.03 9.80 | S14133-D-GT = _- =— 

802.11b.g and Ism Band 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1118-ND 10.89 9.80 | S14136-BM 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-QFN 336-1178-ND@ 11.03 9.80 | S14136-F-GM — = _— 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100¢ 2~50 24-TSSOP | 336-1291-5-ND@ 11.03 9.80 | S14136-F-GT 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 


§ For a 200kHz update rate For update rates > 500kHz_ += RoHS Compliant 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
572 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Broadcast Products 
SILICON LABS FM Radio Tuners 


Features: * Broadcast FM Radio Tuners for portable applications * Highly integrated, globally compliant and easy to implement * Best-in-class-performance 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 
CMOS digital FM tuner with integrated crystal oscillator support 336-1378-ND® 8.79 7.03 5.63 $14700-B15-GM 
Includes digital processor for the European Radio Data System (RDS) 

and the US Radio Broadcast Data System (RBDS) 336-1379-ND® 10.12 8.09 6.48 $14701-B15-GM 

Evaluation Board 
Evaluation Board for SI4701 336-1381-ND 125.00 —— — $14701-B-EVB 
RoHS Compliant 


~ SIRENZA RF Amplifiers and VCOs Reel° 


MERODEVICES 


Sirenza Product by Series: A power amplifiers * STA Series: InGaP Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX applications * STQ 
¢ SBA, SBB, SBF and SBW Series: InGaP high linearity Medium Power Driver amps (Gain Blocks) *SGA__ Series: Direct Quadrature Demodulator * SXB Series: InGaP/GaAs HBT power amplifier * SZA Series: InGaP 
Series: SiGe general purpose gain blocks (Medium Power) * SGL Series: SiGe low noise amplifiers *SHF 5V Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX * VCO790 Series: Wideband 5V VCOs * VCO793 Series: 
Series: GaAs HFET discrete transistors * SLD Series: LDMOS power transistors * SPA Series: GaAs Class Wideband 12V VCOs 


PidB VD ID Cut Tape Sirenza 
Gain dB dBm Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Microdevices 
Fig.| (@1.95GHz) | (Typ.) (MHz) (Typ.) (Typ.) Size Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

14.2 19.0 5000 5 80 SOT-86 599-1000-1-ND® 5.34 4.25 3.70 | 599-1000-2-ND@ 1,000 2274.20 | SBA-4086Z 
17.2 19.5 5000 49 80 SOT-86 599-1002-1-ND@ 5.34 4.25 3.70 | 599-1002-2-ND® 1,000 2274.20 | SBA-5086Z 
9.3 6.7 5000 22 20 SOT-86 599-1013-1-ND® 2.69 2.05 1.80 | 599-1013-2-ND@ 3,000 1024.00/M SGA-2186Z 
14.0 7.0 5000 2.2 20 SOT-86 599-1015-1-ND@ 2.69 2.05 1.80 | 599-1015-2-ND® 3,000 1024.00/M SGA-2286Z 
15.3 75 2800 2.7 20 SOT-86 599-1017-1-ND@ 2.69 2.05 1.80 | 599-1017-2-ND@ 3,000 1024.00/M SGA-2386Z 
16.7 75 5000 27 20 SOT-86 599-1019-1-ND@ 2.69 2.05 1.80 | 599-1019-2-ND® 3,000 1024.00/M SGA-2486Z 
13.0 11.3 5000 2.6 35 SOT-86 599-1021-1-ND® 3.15, 2.40 2.10 | 599-1021-2-ND@ 3,000 1200.00/M SGA-3286Z 
15.3 10.7 5000 2.6 35 SOT-86 599-1023-1-ND@ 3.15 2.40 2.10 | 599-1023-2-ND® 3,000 1200.00/M SGA-3386Z 
18.0 12.5 5000 2.9 35 SOT-86 599-1025-1-ND® 3.15 2.40 2.10 | 599-1025-2-ND@ 3,000 1200.00/M SGA-3486Z 
20.0 12.5 5000 3.25 35 SOT-86 599-1027-1-ND@ 3.15 2.40 2.10 | 599-1027-2-ND® 3,000 1200.00/M SGA-3586Z 
9.2 12.4 5000 3.2 45 SOT-86 599-1029-1-ND@ 3.15 2.40 2.10 | 599-1029-2-ND® 3,000 1200.00/M SGA-4186Z 
1 12.0 13.0 5000 3.2 45 SOT-86 599-1031-1-ND® 3.15 2.40 2.10 | 599-1031-2-ND@ 3,000 1200.00/M SGA-4286Z 
14.6 13.0 4500 3.2 45 SOT-86 599-1033-1-ND@ 3.15 2.40 2.10 | 599-1033-2-ND® 3,000 1200.00/M SGA-4386Z 
15.9 12.8 4500 3.2 45 SOT-86 599-1035-1-ND@ 3.15 2.40 2.10 | 599-1035-2-ND® 3,000 1200.00/M SGA-4486Z 
17.9 13.7 4000 3.6 45 SOT-86 599-1037-1-ND® 4.33 3.45 3.00 | 599-1037-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-4586Z 
12.0 14.0 5000 3.5 60 SOT-86 599-1038-1-ND@ 4.33 3.45 3.00 | 599-1038-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-5286Z 
14.9 14.7 5000 3.6 60 SOT-86 599-1040-1-ND@ 4.33 3.45 3.00 | 599-1040-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-5386Z 
16.3 15.0 3500 3.5 60 SOT-86 599-1042-1-ND® 4.33 3.45 3.00 | 599-1042-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-5486Z 
18.7 15.8 4000 3.9 60 SOT-86 599-1044-1-ND@ 4.33 3.45 3.00 | 599-1044-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-5586Z 
12.4 17.8 5500 4 75 SOT-86 599-1046-1-ND® 4.33 3.45 3.00 | 599-1046-2-ND@ 3,000 1665.00/M SGA-6286Z 
13.5 19.0 5000 49 80 SOT-86 599-1048-1-ND@ 4.33 3.45 3.00 | 599-1048-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-6386Z 
16.4 18.5 4500 5.1 75 SOT-86 599-1050-1-ND® 4.33 3.45 3.00 | 599-1050-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-6486Z 
18.4 19.0 2500 49 80 SOT-86 599-1052-1-ND@ 4.33 3.45 3.00 | 599-1052-2-ND® 3,000 1665.00/M SGA-6586Z 
14.6 19.0 4400 5 80 SOT-89 599-1001-1-ND@ 5.34 4.25 3.70 | 599-1001-2-ND® 1,000 2274.20 | SBA-4089Z 
18.0 19.5 4400 4.9 80 SOT-89 599-1003-1-ND® 5.34 4.25 3.70 | 599-1003-2-ND® 1,000 2274.20 | SBA-5089Z 
15.5T 19.0 50 ~ 850 5 90 SOT-89 599-1004-1-ND@ 714 5.68 4.95 599-1004-2-ND® 1,000 3037.80 | SBB-1089Z 
20.0t 21.0 50 ~ 850 5 90 SOT-89 599-1005-1-ND® 714 5.68 4.95 | 599-1005-2-ND@ 1,000 3037.80 | SBB-2089Z 
15.5 19.5 50 ~ 6000 5 80 SOT-89 599-1006-1-ND@ 6.24 4.96 4.32 599-1006-2-ND® 1,000 2656.00 | SBB-4089Z 
20.0 20.5 50 ~ 6000 5 75 SOT-89 599-1007-1-ND® 6.24 4.96 4.32 599-1007-2-ND@ 1,000 2656.00 | SBB-5089Z 
14.7$ 19.9 500 49 90 SOT-89 599-1008-1-ND@ 749 5.96 5.19 | 599-1008-2-ND® 1,000 318720 | SBF-4089Z 
19.5$ 20.7 500 4.9 90 SOT-89 599-1009-1-ND® 749 5.96 5.19 | 599-1009-2-ND® 1,000 318720 | SBF-5089Z 
18.0A 19.4 6000 4.9 80 SOT-89 599-1010-1-ND@ 12.15 10.41 8.68 599-1010-2-ND® 1,000 5552.00 | SBW-5089Z 
12.7 14.4 5000 3.5 60 SOT-89 599-1039-1-ND® 3.61 2.76 2.41 599-1039-2-ND@ 3,000 1376.00/M SGA-5289Z 
15.4 15.0 4500 3.6 60 SOT-89 599-1041-1-ND® 3.61 2.76 2.41 599-1041-2-ND@ 3,000 1376.00/M SGA-5389Z 
2 17.9 14.6 4000 3.3 60 SOT-89 599-1043-1-ND® 3.61 2.76 2.41 599-1043-2-ND@ 3,000 1376.00/M SGA-5489Z 
20.8 16.2 4000 3.9 60 SOT-89 599-1045-1-ND@ 3.61 2.76 2.41 599-1045-2-ND® 3,000 1376.00/M SGA-5589Z 
12.6 17.8 4500 4 75 SOT-89 599-1047-1-ND® 3.61 2.76 2.41 599-1047-2-ND@ 3,000 1376.00/M SGA-6289Z 
14.0 18.9 4500 49 80 SOT-89 599-1049-1-ND@ 3.61 2.76 2.41 599-1049-2-ND® 3,000 1376.00/M SGA-6389Z 
17.5 18.7 3500 5.1 75 SOT-89 599-1051-1-ND@ 3.61 2.76 2.41 599-1051-2-ND® 3,000 1376.00/M SGA-6489Z 
20.0 19.0 4000 4.9 80 SOT-89 599-1053-1-ND® 3.61 2.76 2.41 599-1053-2-ND@ 3,000 1376.00/M SGA-6589Z 
18.5 20.0 3000 5 115 SOT-89 599-1054-1-ND@ 4.25 3.38 2.95 599-1054-2-ND® 3,000 1635.00/M SGA-7489Z 
12.2 25.5 3000 5 179 SOT-89 599-1056-1-ND® 4.25 3.38 2.95 | 599-1056-2-ND@ 3,000 1635.00/M SGA-9189Z 
12.0 27.5 3000 5 292 SOT-89 599-1057-1-ND@ 5.58 4.44 3.87 | 599-1057-2-ND® 3,000 2145.00/M SGA-9289Z 

14.6 30.2 50 ~ 6000 rs 200 SOT-89 599-1061-1-ND 8.60 6.88 5.98 | — ae — | SHF-0289 
17.0 24.2 5 ~ 2500 5.2 135 SOT-89 599-1068-1-ND@ 780 6.20 5.40 | 599-1068-2-ND® 1,000 3320.00 | SXB-2089Z 
15.0 275: 400 ~ 2500 5 260 SOT-89 599-1069-1-ND® 12.01 10.29 8.58 | 599-1069-2-ND® 1,000 5488.00 | SXB-4089Z 
17.2 2.3 5000 2.5) 11 SOT-363 | 599-1011-1-ND® 2.44 1.86 1.63 | 599-1011-2-ND@ 3,000 928.00/M SGA-0363Z 
9.8 6.2 5000 2.2 20 SOT-363 | 599-1012-1-ND® 2.44 1.86 1.63 | 599-1012-2-ND® 3,000 928.00/M SGA-2163Z 
13.5 6.1 5000 2.2 20 SOT-363 | 599-1014-1-ND® 2.44 1.86 1.63 | 599-1014-2-ND@ 3,000 928.00/M SGA-2263Z 
16.1 res 5000 20 20 SOT-363 | 599-1016-1-ND® 2.44 1.86 1.63 | 599-1016-2-ND@ 3,000 928.00/M SGA-2363Z 
171 7.2 5000 2.7 20 SOT-363 | 599-1018-1-ND® 2.44 1.86 1.63 | 599-1018-2-ND® 3,000 928.00/M SGA-2463Z 
3 13.6 10.9 5500 2.6 35 SOT-363 | 599-1020-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1020-2-ND® 3,000 1104.00/M SGA-3263Z 
15.9 10.5 5500 2.6 35 SOT-363 | 599-1022-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1022-2-ND@ 3,000 1104.00/M SGA-3363Z 
19.0 11.0 5000 2.9 35 SOT-363 | 599-1024-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1024-2-ND® 3,000 1104.00/M SGA-3463Z 
21.5 12.5 5000 3.25 35 SOT-363 | 599-1026-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1026-2-ND@ 3,000 1104.00/M SGA-3563Z 
9.7 12.1 5000 3.2 45 SOT-363 | 599-1028-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1028-2-ND® 3,000 1104.00/M SGA-4163Z 
12.7 12.5 3500 3.2 45 SOT-363 | 599-1030-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1030-2-ND@ 3,000 1104.00/M SGA-4263Z 

+400MHz +$500MHz tft2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 01.57GHz RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 573 


> SIRENZA 


RF Amplifiers and VCOs (cont) 


@Reel® 


MIGRODEVICES 
P1idB VD ID Cut Tape Sirenza 
Gain dB dBm Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Microdevices 
Fig.| (@1.95GHz) | (Typ.) (MHz) (Typ.) (Typ.) Size Part No. ul 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
14.8 13.0 4000 3.2 45 SOT-363 | 599-1032-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1032-2-ND® 3,000 1104.00/M SGA-4363Z 
17.0 12.3 3500 3.2 45 SOT-363 | 599-1034-1-ND® 2.90 2.21 1.94 | 599-1034-2-ND@ 3,000 1104.00/M SGA-4463Z 
3 20.2 12.8 2500 3.6 45 SOT-363 | 599-1036-1-ND® 3.61 2.76 2.41 599-1036-2-ND@ 3,000 1376.00/M SGA-4563Z 
14.1§ 5.6 100 ~ 1300 3 12 SOT-363 | 599-1058-1-ND® 2.39 1.83 1.60 | 599-1058-2-ND® 3,000 912.00/M SGL-0163Z 
13.4 5.5 1400 ~ 2500 3 12.5 SOT-363 | 599-1059-1-ND® 2.81 2.15 1.88 | 599-1059-2-ND@ 3,000 1072.00/M SGL-0263Z 
4 16.5 9.0 6000 3 12 SOT-343 | 599-1055-1-ND® 1.38 1.06 -93 | 599-1055-2-ND® 3,000 560.00/M SGA-8343Z 
5 15.0tt 2.5 2200 28 60 2-SOIC 599-1062-1-ND® 9.58 8.91 8.29 | 599-1062-2-ND®@ 500 3851.00 | SLD-1083CZ 
14.0tt 10.0 2200 28 120 2-SOIC 599-1063-1-ND@ 1761 16.38 15.23 | 599-1063-2-ND® 500 7308.00 | SLD-2083CZ 
6 24.0 29.5 2200 5 400 8-SOIC 599-1065-1-ND® 20.16 1764 14.49 | 599-1065-2-ND@ 500 6300.00 | SPA-2318Z 
29.5 26.5 4900 ~ 5900 3.3 165 16-QFN 599-1066-1-ND® 4.49 3.57 3.11 599-1066-2-ND@ 3,000 1725.00/M STA-6033Z 
25.5 29.5 2000 ~ 2700 5 300 16-QFN 599-1070-1-ND@ 7.22 5.74 5.00 | 599-1070-2-ND® 3,000 2775.00/M SZA-2044Z 
? 25.0 30.0 2700 ~ 3800 5 220 16-QFN 599-1071-1-ND® 9.40 748 6.51 599-1071-2-ND@ 3,000 3615.00/M SZA-3044Z 
29.5 29.5 4900 ~ 5900 5 220 16-QFN 599-1072-1-ND@ 9.32 741 6.46 599-1072-2-ND® 3,000 3585.00/M SZA-5044Z 
18.5 24.9 5100 ~ 5900 5 165 16-QFN 599-1073-1-ND® 9.44 751 6.54 | 599-1073-2-ND® 3,000 3630.00/M SZA-6044Z 
8 = = 700 ~ 2500 5 73 16-TSSOP | 599-1067-1-ND® 15.09 12.93 10.78 599-1067-2-ND® 1,000 6896.00 | STQ-2016Z 
= 116 dBuV 50 ~ 870 6 200 16-TSSOP | 599-1080-1-ND® 9.59 763 6.65 | 599-1080-2-ND®@ 1,000 4083.60 | CGA-0116Z 
= 6.0 1500 5 25 16-SMD_ | 599-1079-ND*® 32.54 30.30 — fe = — | VCO790-1500TY 
9 = 5.5 600 5 23 16-SMD_ | 599-1076-NDe 23.84 22.70 = fe = — | VCO790-600T 
= 6.0 750 12 25 16-SMD_ | 599-1077-NDe 23.84 22.70 — |e = — | VCO793-750T 
10 28.50 5.5 5 ~ 4000 27 9 8-QFN 599-1078-1-ND@ 1.94 1.49 1.31 599-1078-2-ND® 3,000 787.50/M SGL-0622Z 
+400MHz +500MHz tt2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 01.57GHz RoHS Compliant 


SkyeModule™ M1-Mini 


SkyeModule M1-mini provides a low power, high performance, and cost-effective platform designed to enable 
any device with RFID reader technology. The M1-mini is the world’s smallest, self-contained OEM module. 
Features: * Multi-protocol, 13.56MHz +7kHz * Smaller than a US quarter » Effective Range: 5.8cm ~ 8.5cm 
¢ Internal (On-board) Antenna * 500 port for External Antenna  Host-interface options: TTL Serial, 12C and 
SPI * Operates from 3.2V ~ 6.0V; and as low as 50HA 

Benefits: * World’s smallest form factor * Simple and intuitive API for fast integration/time to market * Low 
power consumption and high performance 

Target Applications: * Medical Equipment * Pharmaceuticals * Kiosks ¢ Printers * Handhelds « Ticketing 
* Industrial Equipment 


Digi-Key Price Each | Skyetek 
Description Part No. il 10 Part No. 
M1-Mini Module with TTL Interface 753-1009-ND 84.00 76.80 | SM-MN-00-HF-RC 
M1-Mini Module with 12C Interface 753-1010-ND 84.00 76.80 | SM-MN-00-HF-RCI2C 
M1-Mini Module with SPI Interface 753-1011-ND 84.00 76.80 | SM-MN-00-HF-RCSPI 


SkyeModule™ M2 


SkyeModule M2, the industry's most secure multi-protocol embedded HF RFID reader module for OEMs, was 
designed specifically for flexibility and encrypted authentication across a range of vertical markets. 

Features: ¢ Multi-protocol, 13.56MHz +7kHz * Effective Range: 3cm ~ 16cm * Robust security libraries (DES, 
3DES, AES, etc.) * Host-interface options: RS-232, 12C, SPI and USB * Seven programmable GPIO pins 
* Output power adjustable between 17 ~ 23 dBm 

Benefits: * Industry leading security and best-in-class cryptographic standards ¢ Miniscule foot print - half 
the size of a typical business card » Greatest tag compatibility with Tagnostic® and TaglQ™ » Superior 
embeddability and open, flexible architecture for investment protection 

Target Applications: « Anti-counterfeiting * Contactless Payment * Patient Safety « ltem-Level Inventory 
¢ Printing/Encoding * Handhelds »* Patron Management 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M2 Module with CF Format 753-1012-ND 114.00 | SM-M2-CF-HF 
M2 Module with MH Format 753-1013-ND 114.00 | SM-M2-MH-HF 


SkyeModule™ M4 


SkyeModule M4 is a feature-rich, easy-to-use HF RFID reader module specially designed to operate with one 
of the three firmware variations including: ¢ Product Authentication * Access Control * Contactless Payment 
Features: * Frequency: 13.56MHz +7kHz *|ISO 15693, ISO 1443A/B_ * Effective Range: 4.5cem ~ 14cm 
* Security libraries (DESFire, MIFARE, AES, SHA-2, KDF and PRNG) ¢ Host-interface options: UART (TTL) 
¢ Four programmable GPIO pins Benefits: * Industry leading security * Small foot print - about the area of three 
standard postage stamps * Greatest tag compatibility with Tagnostic® and TaglQ™ * Sophisticated features 
at a ground-breaking price Target Applications: * Anti-counterfeiting * Printing/Encoding * Handhelds 


Digi-Key Price Each Skyetek 
Description Part No. il 10 Part No. 
M4 Module with Product Authentication} 753-1017-ND 84.00 79.99 | SM-M4-00-HF-PA 
M4 Module with Access Control 753-1018-ND 84.00 79.99 | SM-M4-00-HF-AC 
M4 Module with Contact Payment 753-1019-ND 84.00 79.99 | SM-M4-00-HF-CP. 


skyetek Developer Kits and Modules 


SkyeModule™ 7 


SkyeModule M7 is the world’s smallest, globally compliant UHF module. Its one of-a-kind combination of high 
performance, security, and cost/space/power efficiency makes it the industry's price performance leader. 


Features: * Embedded RFID Module for OEM RFID * Smallest Footprint - smaller than a matchbook 
* 862MHz ~ 955MHz * Extensive tag compatibility and optimization with Tagnostic® and TaglQ™ * Minimal 
power consumption for maximum read range * Configurable output power »* Simple firmware upgrades 
¢ Variety of host interfaces: TTL, USB ¢ Simple and intuitive API 


Benefits: * Meets strict regulatory requirements for worldwide operation * Superior embeddability for fast 
integration and time-to-market * Support for the most tags with the most features »* Low power consumption 
* Cost-effective and highly scalable * Common hardware and software interface with other SkyeModule 
readers for maximum design and solution flexibility 


Target Applications: * Printing/Encoding * Handheld Reading/Encoding ¢ Item-Level Inventory Management 
¢ Patron Management * Access Control * Asset Management 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M7 Module 753-1021-ND 212.00 | SM-M7-00-UF 


SkyeModule™ \Vi9 


SkyeModule Mg, a small globally compliant UHF RFID reader module, is a high-performance, secure, power- 
efficient solution for a broad range of products. Half the size of a typical business card, the module is cost- 
effective and highly scalable. 


Features: ¢ Frequency: 862MHz ~ 955MHz »* Effective Range: 1M ~ 3.5M+ » Meets worldwide regulatory 
requirements ¢ Industry’s first standards-based UHF security * Host-interface options: TTL, l2C, SPI and USB 
¢ RF output power is software adjustable from 15mW ~ 500mW 


Benefits: * Supports more standards and tags than any other comparable reader * Global SKU that provides 
regulatory pre-scan certification for all major markets * Unprecedented price-performance and TCO 


Target Applications: + Anti-counterfeiting * Handheld Reading/Encoding «Printing * Patron Management 
¢ Item-Level Inventory * Supply Chain Management 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M9 Module with CF Format 753-1014-ND 286.00 | SM-M9-CF-UF-V30 
M9 Module with MH Format 753-1015-ND 286.00 | SM-M9-MH-UF-V30 


SkyeModule™ Multiplexer Accessories 


SkyeTek™ offers the SkyePlus™ MXH and MXU antenna multiplexers to expand the reader’s capability by 
adding up to 8 antennas. The addition of multiplexers can help significantly reduce overall solution cost and 
are best used in applications that require multiple read-points. 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
HF 4-Port Multiplexer with M2 Module 753-1005-ND 149.00 | SP-MX-04-HF-M2 
UHF 4-Port Multiplexer with M9 Module | 753-1006-ND 149.00 | SP-MX-04-UF-M9 
HF 8-Port Multiplexer with M2 Module 753-1007-ND 199.00 | SP-MX-08-HF-M2 
UHF 8-Port Multiplexer with M9 Module | 753-1008-ND 199.00 | SP-MX-08-UF-M9 


SkyeModule™ Developer Kits 


The SkyeTek™ developer kit is a complete RFID development tool kit that enables quick demonstrations, proof- 
of-concepts, and trials when integrating RFID into numerous applications and products. The SkyeTek developer 


kits includes all the components needed to get started, including: reader modules, sample tags, RFID antennas, 
connectors, demo software, device drivers, design guides, application notes, and more. 


Size (mm) Effective Digi-Key Price Skyetek 
Description Frequency LxWxH Range Part No. Each Part No. 
M1-Mini Development Kit with 1 M1 Module and 3 M1-Mini Modules (all TTL) HF 13.56MHz 40x38x4 5.8cm ~ 8.5cm 753-1000-ND 999.00 DK-MN-00-HF-RC 
M2 Development Kit with 1 M2 CF Module and 1 M2 MH Module HF 13.56MHz 59x 36x 5 3cm ~ 16cm 753-1001-ND 999.00 DK-M2-00-HF 
M4 Development Kit with 1 M4 MH Module HF 13.56MHz 39x 36x11 4.5cm ~ 14cm 753-1016-ND 899.00 | DK-M4-00-HF 
M7 Development Kit with 1 M7 Module UHF 862 ~ 955MHz 53 x 36x9 1m ~ 2m 753-1020-ND 1299.00 | DK-M7-00-UF 
M9 Development Kit with 1 M9 CF Module UHF 862 ~ 955MHz 59 x 36x7 1m ~ 3.5m 753-1002-ND 1499.00 | DK-M9-CF-UF 
M9 Development Kit with 1 M9 MH Module UHF 862 ~ 955MHz 59 x 36x7 1m ~ 3.5m 753-1003-ND 1499.00 | DK-M9-MH-UF 
Item-Level Development Kit with 1 M2 CF Module and 1 M9 CF Module HF and UHF _ —_ 753-1004-ND 1599.00 DK-IL-00-00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


yf RFID Evaluation Kit 


The DEMOKITCRX14 tools are designed to demonstrate the STMicroelectronics short range product range 
that includes the SR176, SRIX512 and SRIX4K products. The SR176 / SRIX512 / SRIX4K is contactless 
memory, powered by a transmitted carrier radio wave at 13.56MHz. It contains a 176-bit (SR176), 512-bit 
(SRIX512) or 4096-bit (SRIX4K) EEPROM, with memory mapping organized as blocks of 16 or 32 bits. It 
conforms to the ISO 14443-B recommendation for the transfer of power and signals via radio transmission. 
The DEMOKITCRX14 reader circuitry amplitude modulates (10% modulation) the data on the carrier using 
amplitude shift keying (ASK). The SR176 / SRIX512 / SRIX4K replies by load modulating the data on the 
carrier using the BPSK (Bit Phase Shift Keying) coding using the 847kHz sub-carrier. The data transfer rate 


CR14 and CRX14 Coupler Chips 


The CR14 and CR14X series are contactless couplers that are compliant with the short range 1S014443 type-B standard. They are controlled using the two wire I2C bus. They generate a 13.56MHz signal on an external 
antenna. Transmitted data is modulated using Amplitude Shift Keying (ASK). Received data is demodulated from the PICC (Proximity Integrated Coupling Card) load variation signal, induced on the antenna, using Bit Phase 
Shift Keying (BPSK) of a 847kHz sub-carrier. The Transmitted ASK wave is 10% modulated. The data transfer rate between the CR14/CRX14 and PICC is 106Kbit/second in both transmission and reception modes. 


in each direction is 106 Kbit/second. The purpose of the DEMOKITCRX14 program is to give an example 
of how the interfacing can be achieved. It does not allow the user to evaluate all of the different ISO 14443 
modes. The DEMOKITCRX14 gives access to the full memory mapping. It is possible to read and write into 
the selected SR176 / SRIX512/ SRIX4K. This release of demonstration software, differentiated for each 
SR176 / SRIX512 / SRIX4K, allows all of the product features to be exercised. 

Kit Includes: * One CD-ROM * One CRX14 board with I2C connector » One USB Transceiver with USB 
cable * Some SR176 and SRIX4K Samples * Documentation 


497-3704-ND — RFID Evaluation Kit $585.00 


Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Type Package Part No. 1 10 100 Part No. 
Non-anti-clone . 16-SOIC. 497-5719-5-ND 8.85 7.27 6.13 CR14-MQP/1GE 
Anti-clone 16-SOIC. 497-5720-5-ND 12.39 10.98 8.85 CRX14-MQP/1GE 


Bluetooth® Modules 


GS-BT2416xx is the new series of Bluetooth core embedded modules intended for audio Hi-Fi and 
Industrial applications based on the STLC2416 baseband controller with 4Mbit flash and the STLC2150 
radio transceiver. The series supports protocol layers up to HCI and it represents a cost effective packaged 
solution for customers in need of a simple wireless link. The Bluetooth approach is facilitated by the Serial 
Port Profile (SPP) firmware embedded in GS-BT2416CX.AT1. This ready-to-go solution is simply managed 


Rots 


by AT commands. The modules are also available in Class 1 and Class 2 for either long range or low power. 
Bluetooth v1.2 compliant. 

Features: * Class 1 (long) and Class 2 ranges * Bluetooth v1.2 compliant * Embedded SPP profile for cable 
replacement *AT commands set * HCl interface over UART and USB * Single 3.3V voltage supply with 
embedded voltage regulator 


Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Class Profile Part No. 1 10 100 Part No. 
HCI 497-5788-ND 43.75 37.50 33.25 GS-BT2416C1 
1 HCI 497-6845-ND NEW! 29.75 25.50 22.61 GS-BT2416C1.H 
SPP. 497-5789-ND 55.10 51.30 41.80 GS-BT2416C1.AT1 
HCI 497-5790-ND 67.50 62.50 50.00 GS-BT2416C2 
2 HCI 497-6846-ND NEW! 29.75 25.50 22.61 GS-BT2416C2.H 
SPP. 497-5791-ND 53.65 49.95 40.70 GS-BT2416C2.AT1 
Board Demo for Class 1 Modules 497-5792-ND 87.50 _ _ GS-BT2416C1DB 
Board Demo for Class 1 with Serial Port 497-5793-ND 61.25 os _ GS-BT2416C1DBAT1 
Board Demo for Class 2 with Serial Port 497-6224-ND 46.55 _ _ GS-BT2416C2DBAT1 
H ™ 
ZigBee @Reel® 


STMicroelectronics has joined forces with Ember Corporation to produce mutually-compatible, complete 
ZigBee-compliant solutions-comprised of semiconductors, software and tools. 

ST has invested in ZigBee as the leading wireless control and sensoring network solution. ZigBee stands 
apart from other RF solutions as it is the only wireless standards-based technology that: * Addresses the 


unique needs of remote monitoring and control, and sensory network applications * Enables broad-based 


deployment of wireless mesh networks with low-cost, low-power solutions * Provides the ability to run for 


years on inexpensive primary batteries for a typical monitoring application 


ST's ZigBee solutions offer two main advantages: « All of our solutions are 100% compatible with Ember’s 
products, offering clients the flexibility of 2 supplier sources ¢ All products are pre-loaded with the Ember ZNet 


stack, the networking software developed by our strategic partner Ember 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single-Chip ZigBee 802.15.4 Solution ................0...ececceee seen eee 497-5874-1-ND 20.80 18.85 14.95 497-5874-2-ND 2,000 9100.00/M | SN250QT 


Radio Carrier 


497-5876-ND Radio Carrier Board for SN250 .. - $159.60 497-5878-ND 
497-5877-ND Radio Carrier Board for SN260 .. - $159.60 497-5879-ND 


D (1) 
(EA TLS | 
Synapse modules are based on SNAP PRO networking protocols that provide a solution for any application. 
Networks based on SNAP (Synapse Network Appliance Protocol) PRO are self-healing, rapid-forming, instant 
on networks, allowing rapid applications development without the need for embedded programming. Included in 
each kit is a copy of Portal PRO (EK2500), which provides all the software required to configure, edit, or view the 
network of devices. The Synapse RF Engine modules are FCC Certified for all 16 IEEE802.15.4 channels, the 


SNAP PRO versions are programmable over the air and provide ultra-low power modes for battery networks. 


Networking Development Boards 


Wireless Networking Devices and Boards 


.-. $3400.00 
... $3400.00 


Features: ° 3 hardware nodes * DEV License of InSIght Desktop: (up to 3 nodes 
and up to 10K radio events) * ST MCU development tools 


(SNDEV-250) Network Development for SN250 .. 
(SNDEV-260) Network Development for SN260 .. 


Features: * Power Output: 18dBm » Receive Sensitivity: -102dBm * RF Data Rate: 250Kbps » Supply Voltage: 
2.7V ~ 3.4V * Power Down Current: 75y/A (Pro: 2.5uA) * Receive/Transmit Current: 50/110mA (40mA TX for 
non amped) 


SNAP PRO Network Evaluation Kit Includes: * SN163FO-NR * SN111F5-NR *SN171GG-NR * RF100PD6 
*RF100PC6 *RF100P86 *6’ USB Cable *6’ Serial Cable * One half-wave 5” dipole antenna with reverse 
polarity SMA * Two 9V 350ma DC Power Supply * Battery Holder with on/off switch * Two AA Alkaline Batteries 
* Documentation * Four Node Portal Pro CD 


Flash Module Digi-Key Price Synapse 

Description Antenna Memory (KB) Mode Part No. Each Part No. 
SNAP PRO RF Engines 
RF Engine, With Power Amp, Maximum Range, 10 Bit External 60. — 746-1015-ND 51.60 RF100PD6 
RF Engine, With Power Amp, Maximum Range, 10 Bit F Type 60 = 746-1016-ND 46.75 RF100PC6 
RF Engine, Without Power Amp, Extended Range, 10 Bit F Type 60. — 746-1017-ND 30.25 RF100P86 
Evaluation Boards 

Bridge Node for SNAP PRO Networks, No Radio — _— = 746-1012-ND 142.69 SN163F0-NR 
End Device Node for SNAP PRO Networks, No Radio — — — 746-1013-ND 144.00 SN111F5-NR 
Protoboard Node for SNAP PRO Networks, No Radio = = = 746-1014-ND 85.00 SN171GG-NR 
SNAP’ PRO Evaluation Kit 0.1 .cscicscsiecseresterecsateassaecsaneaderecsinaadaaeccunnedaea denned siaasnusedsaaasnnassaasennseniaecnaasacsae 746-1011-ND 379.00 EK2500 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN 
Antennas _Disi@Reel° 


These SMD chip antennas provide a high performance solution 
in a compact, low profile design. Direction 
Mark 

Different sizes are available based on design needs, but each 


device has a wide bandwidth and high gain for an increased link 
budget for your application. 


Fig.4 NEW! 


SS. 


Bandwidth Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. | Frequency (MHz) (dBi) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 145 2 Multilayer 587-1725-1-ND 2.36 2.21 1.58 | 587-1725-2-ND 1,000 914.00 AH083F245001-T 
2 2.4GHz 300 2 Multilayer 587-1726-1-ND 2.51 2.35 1.68 | 587-1726-2-ND 2,000 972.00/M AH104F2450S1-T 
3 300 1 Helical 587-1727-1-ND 1.31 1.23 .88 | 587-1727-2-ND 2,000 508.00/M AF216M245001-T 
4 1.575GHz 2046 0 Helical 587-2094-1-ND NEW! 1.88 1.75 1.25 | 587-2094-2-ND NEW! 2,000 725.00/M AF816M157502-T 
1 Helical 587-2095-1-ND NEW! 1.88 1.75 1.25 | 587-2095-2-ND NEW! 2,000 725.00/M AF116M157502-T 


Filters 


The High Frequency Multilayer Chip Filters from Taiyo Yuden are compact, and have a very low profile, but provide for very low loss and high attenuation. 
The Fl212C245031-T balanced port is conjugated to the BlueCore3-ROM and BlueCore4-ROM devices from CSR. 


.NC 

. DC Feed Port 

. Unbalance Port 
. GND 

. Balance Port 

. GND 

. Balance Port 

. GND 


ONOARwONMS 


Passband VSWR at Cut Tape 
Frequency Passband Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. (MHz) Max. (OQ) Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2400 ~ 2500 2.0 50 Band Pass 587-1728-1-ND 71 67 48 587-1728-2-ND 3,000 276.00/M Fl212B245021-T 
2 2400 ~ 2500 2.0 50 (Unbalanced) Balanced Band Pass 587-1729-1-ND ft 67 48 587-1729-2-ND 3,000 276.00/M Fl212C245031-T 
3 470 ~ 770 2.0 50 Low Pass for Digital TV 587-1730-1-ND -90 84 60 587-1730-2-ND 3,000 348.00/M F1l212L062002-T 


AST DK Chip Antenna 


Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Storage Temperature: 
-40°C ~ 85°C ¢ Polarization: Linear (Mixed) 


@Reel” 


Fig.2 NEW! 
3.25 3.25 


8.0 


F 
1.0, | 
=! 0.25 


0.2541 + 


Operation |Antenna|Imped- 
Frequency| Gain | ance |VSWR |Digi-Key Price Each TDK 
(GHz) (dBi) | (0) |(Max.)|Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — UWB Chip Antenna 
3.1~52 2 50 3 445-3385-1-NDt 772 5.72 4.58 | ANT1085-4R1-01A 
‘ : 445-3385-2-ND$ 6006.00/1,500 | ANT1085-4R1-01A 
NEW! Fig. 2— Bluetooth, WLAN Chip Antenna NEW! 
24 2 50 2 445-3719-1-NDt 3.34 2.98 2.60 | ANT8030-2R4-01A 
. 445-3719-2-ND$ 3900.00/3,000 | ANT8030-2R4-01A 
+ Cut Tape + Tape and Reel 


Hybrid Log Periodic Antenna 


This antenna is an extended frequency broadband antenna intended for measurements in an anechoic 
chamber, open area test site, or in situ. It's 30MHz ~ 3GHz range makes it especially suited for wideband 
testing of radiated emissions from electrical and electronic equipment. This new design offers unequaled 
performance over this range for an antenna of this form factor. The HLP-3003C uses a unique low 
frequency hybrid element to extend the low frequency performance while maintaining a compact size. The 
low frequency elements of the antenna are removable for convenient storage. 


Features: ¢ Efficient design especially suited for compact chambers ¢ Shortest antenna length available for 
the operating frequency range »* Moderate power handling capability ¢ Individually calibrated according to 
ANSI C63.5 with signed certificate of calibration 


Specifications: * Frequency Range: 30MHz ~ 3GHz « Gain: 6dBi typical * VSWR: 2:1 average 
* Polarization: Linear * Power Handling: 100W «Input Impedance: 50 Ohms nominal * Construction: 
Aluminum with gold chromate finish * RF Connector: Type N female 


445-3408-ND (TDK Part Number HLP-3003C) $5556.25 


Horn Antenna 


This antenna is a wide band, double-ridged horn used to transmit and receive microwave signals over the 
frequency range of 1GHz ~ 18GHz. 


The HRN-0118 generates high electric fields required for radiated immunity and emissions measurements 
and features high gain, low VSWR, moderate power handling, and a robust mechanical design. 


Specifications: 
* VSWR <1.5:1 average ¢ Polarization: Linear * Power Handling: 300W »* Feedpoint Impedance: 50 Ohms 
nominal * RF Connector: Type N female 


445-3409-ND (TDK Part Number HRN-0118)............... 0.0... ccc ec cece cece ee ee ee ee ee ee eee $4923.75 


Color Video Camera 


This camera is a high performance CCD specifically designed for remote monitoring of equipment under 
EMC testing. The camera is also ideal for wide angle anechoic chamber monitoring, shielded access control, 
and test action archiving. 

The VC-04 is designed to operate in the harsh environments required for EMC testing. The camera is 
housed in an EMI hardened protective case and the control and video signals use fiber optics to prevent 
interference caused by high electromagnetic fields present during EMC testing. The high-resolution VC-04 is 
remotely focused, positioned, and zoomed using the TDK SI-300CC (see below) controller. 


Features: 

* 1/4” CCD 

¢ High resolution 

* EMI shielded to >200V/m (DC to 18GHz); Shielded 12VDC or universal AC adapter operated 
* Pan/tilt mechanism 

¢ Remote control for pan/tilt, focus, zoom, iris control 

* Computer control with IEEE-488 option 

* Audio option provides both audio and visual monitoring 


445-3410-ND 

(TDK Part Number VC-04) Color Video Camera................ cece cece cece sees reece nee eeeeee eee $8333.75 
445-3411-ND 

(TDK Part Number SI-300CC) Controller for VC-04 Camera............. 0.00. ce cece e eee eee ee $3472.50 
445-3412-ND 

(TDK Part Number VCMS-150R) Monopod Stand for VC-04 Camera. . $833.75 
445-3413-ND 

(TDK Part Number VC CABLE SET) Cables for VC-04 Camera .................:00ccceeeceeeeeeee $486.25 
445-3414-ND 

(TDK Part Number VC-BPS) Battery Pack for VC-04 Camera................00ccceceeeee eee eeeeeee $833.75 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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i} TEXAS 
¥ INSTRUMENTS RF Products 


Digi@Reel° 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Texas Instruments 
Description Package Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.5GHz, High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 296-19795-1-ND® 9.75 8.78 7.79 296-19795-2-ND@ 250 1864.75 TRF1115IRGPT 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-QFN 9.16 8.25 7.32 | 296-19796-2-ND@ 2,500 6683.00/M | TRF1122IRTMR 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-QFN 10.08 9.08 8.05 | 296-23069-2-ND 250 1928.50 | TRF1122IRTMT 
2.5GHz, 1W Power Amplifier 32-QFN 8.75 7.88 6.99 | 296-23070-2-ND 250 1673.50 | TRF1123IRTMT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Down-Converter 48-QFN 21.23 19.81 18.40 | 296-19314-2-ND® 250 4510.25 | TRF1212IRGZT 
3.5GHz High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 9.75 8.78 7.79 | 296-19289-2-ND® 250 1864.75 | TRF1216IRGPT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Up-Converter 48-QFN 21.23 19.81 18.40 | 296-19290-2-ND@ 250 4510.25 | TRF1221RGZT 
3.5GHz Integrated Up-Converter 32-QFN 296-19291-1-ND® 10.08 9.08 8.05 | 296-19291-2-ND® 250 1928.50 | TRF1222IRTMT 
3.5GHz, 1W Power Amplifier 32-QFN 296-23071-1-ND 9.16 8.25 7.32 | 296-23071-2-ND 250 1753.25 | TRF1223IRTMT 
2GHz Low Voltage Synthesizer 20-TSSOP. 296-1969-5-ND$ 4.84 3.87 3.01 = = —__| TRF2052PW. 
Dual-Band IQ/IF Transceiver with Dual VCO Synthesizers 56-QFN 296-19797-1-ND® 9.16 8.25 7.32 | 296-19797-2-ND@ 250 1753.25 | TRF2432IRTQT 
High-Power Dual-Band RF Front-End 40-QFN 296-21353-1-ND® 14.66 13.20 11.71 296-21353-2-ND® 250 2805.00 | TRF2436IRTBT 
0.4GHz ~ 1.5GHz Quadrature Modulator 16-QFN 296-17198-ND$@ 8.46 7.62 6.76 | — _ — | TRF3701IRHC 
1.5GHz ~ 2.5GHz Quadrature Modulator 16-QFN 296-17350-ND$@ 8.46 7.62 6.76 | — = — _ | TRF3702IRHC 
0.4GHz ~ 4.4GHz Quadrature Modulator 24-VQFN 296-23336-1-ND 13.58 12.23 10.84 | 296-23336-2-ND 250 2597.75 | TRF370317IRGET 
PLL Frequency Synthesizer 16-TSSOP 296-16941-: 5.40 4.32 3.65 = _ — | TRF3750IPW 
High-Performance Integer-N PLL Frequency Synthesizer 20-QFN 296-17552-5-ND$® 6.00 4.80 4.05 = _ — | TRF3750IRGP 
420MHz ~ 450MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP. 296-11056-5-ND¢® 4.03 3.23 2.51 = = — | TRF4400PW 
850MHz ~ 950MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP 296-11057-: 3.06 2.45 1.91 = _ — | TRF4900PW 
Single-Chip Multiband RF Transmitter 24-TSSOP. 296-17876-! 3.06 2.45 1.91 = _ —_ | TRF4903PW. 
902MHz ~ 928MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP. 296-14059-1-ND® 6.38 5.11 4.31 296-14059-2-ND® 1,000 3988.00 | TRF5901PTR 
850MHz ~ 950MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP. 296-11058-ND¢@ 5.44 4.36 3.68 | — _ — | TRF6900APT 
860MHz ~ 930MHz Single-Chip RF Transceiver 48-PQFP 296-12242-ND¢ 5.44 4.36 3.68 | — = — | TRF6901PT 
Single Chip Multiband RF Transceiver 48-PQFP 296-17391-ND$¢# 412 3.30 2.57 | = — | TRF6903PT 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP. 296-19301-5-ND$® 3.38 2.70 2.10 [ES = —__| TRF7900APW 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP. 296-19302-5-ND¢® 3.38 2.70 2.10 | — — — | TRF7900PW 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 481-1111-1-ND® 9.83 8.85 7.85 | 481-1111-2-ND@ 250 1880.75 | TRF7960RHBT 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 481-1112-1-ND® 9.80 7.84 6.62 | 481-1112-2-ND@ 3,000 6076.00/M | TRF7961RHBR 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-20731-1-ND® 12.83 11.55 10.25 | 296-20731-2-ND® 250 2454.50 | TRF370315IRGET 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-21288-1-ND® 12.83 11.55 10.25 | 296-21288-2-ND@ 250 2454.50 | TRF370333IRGET 
Programmable, Wideband Crest Factor Reduction Processor 256-BGA 296-20702-ND¢® 52.50 49.00 45.50 — — — GC1115IZDJ 
High-Density Digital Upconverter 388-BGA 296-20745-ND$@ 123.75 115.50 107.25 | — = —_ | GC5318IZED 


$Bulk RoHS Compliant 


E |pnlpeon Products 
from Texas Instruments 


CC1111EMK868-915 Kit: This evaluation module/USB dongle is 
designed to help the user to achieve objectives as quickly as possible. 
A CC1110DK is needed to program the CC1111 USB dongle (the 
CC1110DK must be ordered separately). The CC1111 868 and 915 
MHz USB dongle can be used to test the communications between 
the CC1101/CC1150/CC1110 prototypes/development kits, and a PC, 
without having to wire up the CC1101/CC1150/CC1110 development kit 
to the PC. Kit Includes: * One CC1111 USB dongle with chip antenna 
for 868 and 915MHz operation 

CC2420EMK Kit: CC2420 is a true single chip 2.4GHz 802.15.4 
compliant RF transceiver designed for low-power and low-voltage 
wireless applications. The CC2420EMK evaluation kit in combination 
with a CC2420 development kit is a powerful and flexible tool specifically 
designed to make it easy for the user to evaluate the RF performance 
of the CC2420 and to minimize the time spent on evaluation. Kit 
Includes: * Two CC2420 evaluation modules and two antennas. The 
CC2420EM are add-on daughter boards that require a CC2420DK or 


RF Transceivers/Transmitters 


CC2420DBK development kit for evaluation and development. 
CC2430DK Kit: The SmartRF®04DK development kit includes a 
number of functions and applications that allows quick testing of the 
RF interface and peripherals of the chip. Right out of the box, the kit 
can be used for range testing using the SmartRF®04DK products. The 
user SmartRF® Studio performs RF measurements. The radio can be 
easily configured to measure sensitivity, output power and other RF 
parameters. For prototype development the SmartRF®04DK includes 
a USB interface that can be used as emulator interface for the CC2430/ 
C2510. All I/O ports are available on pin connectors on the edge of the 
board to allow easy access for external applications. These connectors 
are also compatible with logic analyzer probes for easy debugging. Kit 
Includes: * Two SmartRF®04EB * Two CC2430EM evaluation modules 
* Two 2.4GHz antennas * Two USB cables * One 10-wire flat cable for 
using SmartRF®04EB as emulator for external target systems * Quick 
start guide *lAR EW8051 C-compiler with C-SPY debugger (30+30 
days evaluation license) 


CC2500EMK Kit: These evaluation modules in combination with a 
motherboard from a CC2500 development kit are designed to help the 
user to achieve objectives as quickly as possible. Right out of the box 
the user can do range testing (PER testing) and transfer data from 
one PC to another using the SmartRF®04DK. This enables the user 
to quickly find out how well the SmartRF®04 products fit the intended 
application. A number of demonstration applications serve to highlight 
the innovative features of the SmartRF®04 ICs. Kit includes: * Two 
CC2500EM evaluation modules * Two antennas 


eZ430-RF2480 Demo Kit: A complete USB-based MSP430 wireless 
demonstration tool providing all the hardware and software to evaluate 
the CC2480 2.4GHz ZigBee network processor and the MSP430F2274 
microcontroller. Kit includes: « Three CC2480 Target Boards * One 
eZ430 USB Emulator Board * Two AAA eZ430 Battery Boards (batteries 
included) »* ZASA installer with Project files and Quick Start Guide 
* eZ430-RF2480 Sensor Monitor Installer * ZigBee Documentation 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Texas Instruments 

Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19457-5-ND¢® 7.60 6.08 5.13 | — _— — | CC1000PW 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19576-1-ND@ 7.60 6.08 5.13 | 296-19576-2-ND@ 2,500 4712.00/M | CC1000PWR 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-XCEPT | 296-19458-ND$ 8.80 7.04 5.94 | — = —_| CC1000YZ 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 

with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP | 296-19459-ND+® 10.66 9.60 8.52 | — _ — | CC1010PAG 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 

with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP | 296-19578-1-ND 10.66 9.60 8.52 | 296-19578-2-ND 1,500 7904.00/M_| CC1010PAGR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN | 296-19579-1-ND® 6.90 5.52 4.66 | 296-19579-2-ND@ 4,000 4278.00/M | CC1020RSSR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN | 296-19580-1-ND@ 6.40 5.12 4.32 | 296-19580-2-ND@ 4,000 3968.00/M | CC1021RSSR 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP | 296-19462-5-ND¢® 3.71 2.97 2.31 | — _— — | CC1050PW 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP | 296-19581-1-ND 3.71 2.97 2.31 | 296-19581-2-ND® 2,500 2079.00/M | CC1050PWR 
Single Chip Low Power RF Transmitter for Narrowband Systems 20-QFN_| 296-19582-1-ND 4.39 3.51 2.73 | 296-19582-2-ND 5,000 2438.00/M_| CC1070RSQR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN | 296-19583-1-ND 4.61 3.69 2.87 | 296-19583-2-ND 2,500 2583.00/M_ | CC1100RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN | 296-21981-1-ND@ 4.16 3.33 2.59 | 296-21981-2-ND 2,500 2331.00/M_ | CC1101RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transmitter 16-QFN -ND® 2.48 1.98 1.54 | 296-19584-2-ND® 2,500 1386.00/M | CC1150RSTR 
Single Chip 2.4GHz Low Cost Low Power RF Transceiver 48-QFN -ND® 5.40 4.32 3.65 | 296-21512-2-ND@ 4,000 3348.00/M | CC2400RSUR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ Ready RF Transceiver 48-QFN_ | 296-19585-1-ND@ 6.60 5.28 4.46 | 296-19585-2-ND® 4,000 4092.00/M_| CC2420RTCR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN | 296-19585-5-ND$® 6.60 5.28 4.46 | — _— — | CC2420RTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN | 296-19566-ND+® 6.60 5.28 4.46 | — _— — | CC2420ZRTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee RF Transceiver 28-QFN | 296-22996-1-ND 5.50 4.40 3.72 | 296-22996-2-ND 250 893.75 | CC2520RHDT 
2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP | 296-23313-1-ND 13.49 12.15 10.78 | 296-23313-2-ND 2,500 9842.00/M | CCZACCO6A1RTCR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN_| 296-19586-1-ND@ 3.83 3.06 2.38 | 296-19586-2-ND® 2,500 2142.00/M_| CC2500RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 16-QFN | 296-19587-1-ND 2.23 1.79 1.39 | 296-19587-2-ND 2,500 1267.00/M | CC2550RSTR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QFN | 296-23008-ND+ 7.20 5.76 4.86 | — _— — | CC2430F32RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QFN | 296-23009-ND¥ 9.40 7.52 6.35 | — = — | CC2430F64RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QLP | 296-23430-5-ND+ NEW! 9.08 8.18 7.25 |= = — | CC2430F128RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QFN -ND 9.08 8.18 7.25 | 296-21950-2-ND 2,500 6622.00/M_| CC2430ZF128RTCR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee w/Location Engine 48-QFN -ND 10.75 9.68 8.58 | 296-21940-2-ND 2,500 7837.00/M | CC2431ZRTCR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee w/Location Engine 48-QFN -ND 10.75 9.68 8.58 | 296-21980-2-ND. 2,500 7837.00/M_ | CC2431RTCR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP | 296-21720-1-ND 8.66 7.80 6.92 | 296-21720-2-ND 2,500 6318.00/M | PCC2510F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP | 296-22740-1-ND 8.33 7.50 6.65 | 296-22740-2-ND 2,500 6075.00/M | CC1110F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP_ | 296-22684-1-ND 8.91 8.03 7.12 | 296-22684-2-ND 2,500 6500.00/M_| CC1111F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU | 36-QFN | 296-22556-1-ND 7.90 6.32 5.34 | 296-22556-2-ND. 2,500 4898.00/M | CC2510F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU | 36-QFN | 296-22557-1-ND 8.40 6.72 5.67 | 296-22557-2-ND. 2,500 5103.00/M | CC2511F32RSPR 
Z-Accel 2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP | 296-23580-ND¢ NEW! 13.45 12.15 10.78 | — _ — | CC2480A1RTC 
Z-Accel 2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP | 296-23355-1-ND NEW! 13.49 12.15 10.78 | 296-23355-2-ND NEW! 2,500 9842.00/M_| CC2480A1RTCR 
Evaluation Module Kit for CC1111.. 296-22732-NDt 50.00 = | — = — | CC1111EMK868-915 
Evaluation Module Kit for CC2420. 296-22905-NDt 122.40 = — ie _ — | CC2420EMK 
Development Kit for CC2430 .... 296-22912-NDt 550.80 = — fee _ — | CC2430DK 
Development Kit ZigBee for CC2430. 296-23010-NDt 1920.45 = —- ee = — | CC2430ZDK 
Development Kit for CC2431 .. 296-23004-NDt 1018.99 — — & = —_ | CC2431DK 
Demo Kit for CC2480 296-23357-NDt NEW! 126.84 = —- & = — | EZ430-RF2480 
Evaluation Module Kit for CC2500. 296-22903-NDt® 102.00 = = = — | CC2500EMK 
Development Kit for CC2500/CC2550DK 296-23077-NDt 499.80 = — |e _ — | CC2500-CC2550DK 
Evaluation Module Kit for CC2511 296-23155-NDt 50.00 = = Ee = —_ | CC2511EMK 


+ Bulk t+ Box @ RoHS Compliant 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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iJ Texas 
INSTRUMENTS Low Frequency Transponders 134.2kHz 


RFID Dimensions in mm 


Case Material: Plastic Compound, Black 


1.3 


21 10.5 


Case Material: Acrylate- 
Styrene-Arcylonitrile, Black 


Case Material: PVC 


Case Material: Poly-Oxy-Methylene, Black Case Material: Poly-Ether-Imide Black (Polyvinylchloride), White Case Material: Polypropylene, Black 


Typical Operating Operating 
Memory Memory Reading Temperature Temperature | Digi-Key Price Each Tape and ReelA | Texas Instruments 
Fig. | Functionality (Bits) (Pages) Range (cm) (Read) (°C) (Program) (°C) | Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing Part No. 
Read Only 64 1 <60 -40 ~ 85 = 481-1007-ND 8.78 7.80 6.18 = —| RI-TRP-RRHP-20 
Read Only 64 1 < 204 -25 ~ 70 = 481-1113-ND 6.42 5.35 4.50 = —| RI-TRP-R9BK-20 
1 Read Only 64 1 < 604 -40 ~ 85 = 481-1109-1-ND 7.53 5.99 5.22 | 2,000 | 2470.40/M| RI-TRP-RR3P-30 
Read/Write 80t 1 < 604 -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1110-1-ND 9.20 7.32 6.38 | 2,000 | 3020.80/M| RI-TRP-WR3P-30 
Read Only 64 1 < 604 -25 ~ 70 = 481-1134-ND® 5.04 4.20 3.53 = —| RI-TRP-REHP-30 
Read/Write 80t 1 < 604 -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1141-ND® 5.40 4.50 3.78 = —| RI-TRP-WEHP-30 
Read/Write 80t 1 < 1004 -25 ~ 85 -25 ~ 70 481-1003-ND® 7.32 6.10 5.13 = —| RI-TRP-WR2B-20 
Read Only 64 1 < 100$ -25 ~ 85 = 481-1103-ND® 6.00 5.00 4.20 = —| RI-TRP-RR2B-30 
2A MPT 360t 17 RW < 100$ -25 ~ 85 -25 ~ 85 481-1004-ND 9.72 8.64 6.84 = —| RI-TRP-DR2B 
Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1140-ND® 5.55, 4.63 3.89 = —| RI-TRP-WE2B-30 
Read Only 64 1 < 100$ -25 ~ 70 = 481-1143-1-ND@ 6.75 5.37 4.68 | 2,000 | 2214.40/M| RI-TRP-RE2B-30 
2B Housing mi = _ -40 ~ 85 -40 ~ 85 296-23431-ND NEW! 1.25 1.00 75 = —| RI-ACC-T006-00 
3 Read/Write 80 1 < 204 -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1108-ND 6.90 5.75 4.83 = —| RI-TRP-W9WK-20 
Read Only 64 1 <20 -40 ~ 85 = 481-1009-ND 8.78 7.80 6.18 = —| RI-TRP-R9WK-20 
4 Read Only 64 1 <60 -25 ~ 85 = 481-1131-ND® 6.97 4.78 4.23 = —| RI-TRP-R9QL-30 
Read/Write 80t 1 < 60 -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1012-ND 8.32 7.40 5.85 = —| RI-TRP-W9QL-00 
5 Read Only 64 1 < 1504 -25 ~ 85 _ 481-1013-ND 12.29 10.92 8.65 _ —| RI-TRP-R9UR 
Read/Write 80t 1 < 1504 -25 ~ 70 = 481-1138-ND® 13.18 11.72 9.28 = —| RI-TRP-W9UR-30 
6 Read Only 64 1 < 200$ -25 ~ 85 = 481-1132-ND® 28.13 23.75 20.00 = —| RI-TRP-R9TD-30 
Read/Write 80t 1 < 200$ -25 ~ 85 = 481-1137-ND@ 29.54 24.95 21.01 = —| RI-TRP-W9TD-30 
7 Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 50* -25 ~ 50* 481-1104-ND® 7.83 6.96 5.51 _— —| RI-TRP-W4FF-30 
Read Only 64 1 < 100$ -25 ~ 50* = 481-1129-ND® 7.32 6.51 5.15 = —| RI-TRP-R4FF-30 
8 Read Only 64 1 < 604 -40 ~ 85 = 481-1135-ND® 8.78 7.80 6.18 = —| RI-TRP-RFOB-30 
RoHS Compliant A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t Recommendation: split each 80 bit page into 64 user programmable bits plus a 16 bit wide CRC CCITT Block Check Character as is done by TI-RFID LF readers ™* Per ISO 7810 


country of use, the Reader Antenna configuration used, and the environmental conditions 


+ Depending on RF regulation in 


High Frequency Transponder Inlays 13.56mMHz 


Dimensions in mm 


Operating Storage Cut Tape Tape and Reel 
Programming Antenna Size Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Pricing} Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (°C) (°C) Part No. al 20) 100 5,000 Part No. 
Square 
481-1146-1-ND 1.54 1.19 1.04 465.40/M RI-111-110A-01 
481-1065-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-111-112A-03 
177x177 481-1089-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-I11-112B-03 
100,000 (45 45 -25~70 -40 ~ 40 481-1090-1-ND 1.14 88 Nes 343.20/M RI-111-114A-01 
(45 x 45) 481-1092-1-ND 1.14 88 EL. 343.20/M Ri-111-114B-01 
481-1091-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-111-114A-S1 
481-1093-1-ND 1.20 92 81 361.40/M Rl-111-114B-S1 
Rectangle 
481-1144-1-ND 1.67 1.29 1.13 505.70/M RI-102-110A-01 
481-1066-1-ND 1.57 1.21 1.07 475.80/M RI-102-112A-03 
177x299 481-1082-1-ND 1.57 1.21 1.07 475.80/M RI-102-112B-03 
(45 y 76) -25~70 -40 ~ 40 481-1083-1-ND 1.32 1.02 90 399.10/M RI-102-114A-01 
( 481-1085-1-ND 1.32 1.02 90 399.10/M RI-102-114B-01 
481-1084-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-102-114A-S1 
100,000 481-1086-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-102-114B-S1 
481-1094-1-ND 1.77 1.36 1.20 535.60/M RI-115-112B-02 
134x256 (34x65) -25-70 | -40~40 | 596.23399-1-ND 1.10 92 74 467.00/M RI-I15-112B-03 
481-1145-1-ND 1.53 1.18 1.04 462.80/M RI-103-110A-01 
481-1067-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-103-112A-03 
89x 1.5 (225x938) | -25~70 | -40~40 | 464-4087-1-ND 1144-8877 343.20/M RI-103-114A-01 
481-1088-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-103-114A-S1 
Circular Square 
481-1098-1-ND 738 ~+107.~«OOS 418.60/M RIMI7-112A-03 (Rectengls'andi Circular Nok lluetratec) 
1.28 (32.5) -25 ~70 -40 ~ 40 481-1099-1-ND 1.14 88 J7 343.20/M RI-117-114A-01 
481-1100-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-I17-114A-S1 
100,000 481-1095-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-116-112A-03 
481-1074-1-ND 1.56 1.20 1.05 470.60/M RI-117-112A 
0.95 (24.2) 25-70 | 40-40 | 481-4096-1-ND 114 ‘88 7 343.20/M RI-I16-114A-01 
481-1097-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-116-114A-S1 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Operating Storage 
Programming Dimensions Weight Temperature Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (Grams) (°C) (°C) Part No. 1 25 100 Part No. 
3.37 x 2.13 x .030 481-1072-ND 4.20 3.50 2.94 RI-TH1-CB1A-00 
100,000 (85.6 x 54 x 0.76) 7 Soma 25 ~ 50 481-1069-ND 480 2.96 2.62 RI-TH1-CB3A-00 
40.000 91x .49x.11 3 9 0 9 0 481-1079-5-ND 4.02 3.35 2.82 RI-INL-R9QK-20 
; (24.0 x 12.45 x 2.7) eae eo 481-1080-5-ND 4.20 3.50 2.94 RI-INL-W9QK-30 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ty TEXAS 
INSTRUMENTS Gen II Inlay 
RFID 


This inlay is designed for ease of integration in the smart 
label conversion process. Gen II products are based on the 
EPCglobal™ Generation II specification with 96 bits of user 
programmable EPC™ memory field with read, write, and 7 


lock capabilities. 100% tested inlays. Pohl 38.4 
i 


Feed Direction 


-+— 95.25 — 


Features: 

¢ Operating Frequency: 860 ~ 960MHz 
¢ Data Retention @ 25°C: 2 years 

¢ Write/Erase Cycle @ 25°C: 1,000 


Antenna Size Digi-Key Cut Tape Price Each Texas Instruments 
Inch (mm) Part No. al 25 100 Part No. 
481-1078-1-ND 1.25 96 85 RI-UHF-00C01-03 


3.5.x 1 (88.90 x 25.40) Sc HeAaeAtes 


RI-UHF-STRAP-08 


481-1078-2-ND 3654.00/10,000 
9.10 x 4.10 (231.14 x 104.14) | 481-1115-1-ND 55 38 33 


Encapsulated Transponder 13.56MHz 


Allows for advanced solutions in demanding supply chain management applications such as laundry 
tracking. A ruggedized transponder that can withstand harsh environments. 


Specifications: 


* Typical Programming Cycles (@ 25°C): 100,000 * Memory: 256 bits »* Data Retention Times 
(@ 25°C): 10 years * Dimensions: 22 + 0.2mm x 3 + 0.2mm »* Weight: 2.1 + 0.2 grams »* Case Material: 
PPS, Black * Protection Class: IP 68 * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C 


481-1081-ND (Texas Instruments # RF-HDT-DVBE-NO).............. 00.0 ccc ccc e eee eee eee eee ene eee $2.24 


Transponder Sheeting 


This silicone sheeting can be applied to protect 32mm x 3.85mm glass. Transponders for shock intensive 
applications like sports timing, key-fobs, and vehicle tracking. 


Specifications: 
¢ Usable For: 32mm TI-RFid Glass Transponder »¢ Material: Silicone * Color: Transparent * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Dimension: Diameter 6mm + 0.2mm x 35 + 1mm 


481-1024-ND (Texas Instruments # RI-ACC-SHT3-00) ....... 00.00. eee eee eee eee ee $.44 


HF Antenna 13.56MHz 
Series 6000 Gate Antenna 
This antenna is a single-loop transmit/receive antenna with 


preset matching electronics for a transmitter frequency of 
13.56MHz. 


Specifications: 


¢ Impedance: 500 + 10Q * Connector: SMA male (500) 
¢ Cable: Type: RG58; Length: 3.6m + 0.1m 


Dimensions RF 
Operating HxWxD Power | Digi-Key Price Texas Instruments 
Temp. (°C) mm (Max.) | Part No. Each Part No. 
-25 ~ 55 337 x 322x38| 8W 481-1051-ND 473.85 | RI-ANT-T01A-00 
-25 ~ 55 851 x 620x 38} 10W 481-1058-ND 955.50 | RR-IDISC-ANT8-6-B 


HF Antenna 13.56MHz 


The elegant pad-antenna is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File 
and document tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two 
out of many possible applications. 

Specifications: 


* Maximum RF Power: 1W «Connector: SMA-plug (500) »* Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 
* Dimensions: 337mm x 237mm x 8.3mm 


481-1056-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANT34-24) .............6c cece cence cece eee ee teen eee $237.80 


Gate Antennas 


Stick Antennas 


LF Antennas 
134.2kHz 
Series 2000 


Operating| Dimensions | Cable 
Temp. LxWxH _ |Length| Digi-Key Price | Texas Instruments 
Inductance (°C) mm (m)_| Part No. Each |Part No. 

Stick Antennas 

27H @ 134.2kHz 140 x 021 1 481-1040-ND 116.20 | RI-ANT-S01C-00 

27UH @ 134.2kHz] 39 79 140 x 021 1 481-1120-ND 145.25 | RI-ANT-S01C-30 

27H @ 134.2kHz 140 x 021 3 481-1121-ND@ 162.68 | RI-ANT-S02C-30 

116yH @ 134.2kHz 133 x 021.3 0.1 | 481-1119-ND@ 103.75 | RI-ANT-P02A-30 
Gate Antennas 

27H @ 134.2kHz 200 x 200 x 25 1 481-1043-ND 181.25 | RI-ANT-GO2E-30 

27H @ 134.2kHz | -30~60 | 715x270x25 1 481-1044-ND 199.38 | RI-ANT-GO1E-30 

26H @ 134.2kHz 1018x518x47;| — | 481-1118-ND@ 362.50 | RI-ANT-GO4E-30 


@ RoHS Compliant 


Readers/Modules 
Series 2000 LF Micro Reader 


The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides 
all RF and control functions in order to communicate with 134.2kHz 
HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as 
a 30-pin dual-in-line printed circuit board. The Series 2000 Micro 
Reader is equipped with a serial communication interface and works 
together with a 47p1H low-Q antenna that eliminates the need to tune 
the system to resonance. 

Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 50°C * RF 
Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 5VDC, regulated 
at 100mA_ »* Communications Interface: Serial Communications 
Interface (SCI) * Antenna: 47H * Transponder Types: 134.2kHz 
HDX/FSK * Dimensions (mm): 38.3 x 29.3 x 13.5 


481-1029-ND (Texas Instruments # RI-STU-MRD1-30).............. ccc cece eee e cece eee eee eee $102.60 


Series 2000 LF Control Module 


The Series 2000 Control Module is the interface between the TI-RFid Radio Frequency Module RI-RFM- 
104B, RI-RFM-007B or RI-RFM-008B and the Host. It decodes the received RF signals into the 
transponder’s identification number, checks the validity and handles the conversion to a standard serial 
interface protocol. In addition it can store up to 909 reading transactions into the buffer. It is offered with two 
different serial interfaces, the RI-CTL-MB2A for point-to-point communication via an RS232 interface and 
the RI-CTI-MB6A for point-to-multipoint communication via RS422/485 interface. It has two open collector 
outputs and eight configure able digital input/outputs that can be defined by the user. 

ations: * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C »* Power Supply: 7 ~ 25VDC, regulated *Com- 
ion Interface: RS232 (RI-CTL-MB2A-02) RS422/485 (RI-CTL-MB6A-02) »* Dimensions (mm): 
93 x 82 x 33 


481-1122-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB2B-30) RS232 — RoHS Compliant. 
481-1123-ND NEW! (Texas Instruments # RI-CTL-MB6B-30) RS422/485 — RoHS Compliant 


. $261.00 
. $293.94 


Series 2000 LF Reader 


The Series 2000 Reader S251B provides all RF and control functions 
to communicate with 134.2kHz HDX/FSK transponders. It sends an 
energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to send 
data to the transponder, decodes and checks the received transponder 
data and transmits it via a standard serial interface (RS232, 
RS422/485). The reader includes a Dynamic Auto Tuning (DAT) 
function that automatically tunes a standard antenna to resonance and 
keeps it tuned during operation. 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * RF 
Transmit Frequency: 134.2kHz »* Power Supply: 10 ~ 24VDC, 
regulated * Communications Interface: RS232, RS422/485 » An- 
tenna Tuning Range: 26 ~ 27.9UH (Dynamic Auto Tuning) * Trans- 
ponder Type: 134.2kHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 200 x 120 
x 120 


481-1127-ND (Texas Instruments # RI-STU-251B-30) — ROHS Compliant........................065 $734.50 


High Performance LF Radio Frequency Modules 


Features: 

Common: « Variable power supply range * Synchronization control in multi-reader arrays * High power 
output Remote Antenna RFM: « (RI-RFM-008B-00) Supports antenna cable lengths up to 120 meters 
* Capacitive and inductive tuning to resonance 

Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C »* Power Supply: 7 ~ 24VDC regulated (If switching 
power supply is used, the frequency must be > 200kHz) * RF Transmit Power: To be set by pulse width to 
comply with PTT/FCC regulations * RF Transmit Frequency: 134.2kHz * Antenna Tuning Range: 26 ~ 
27.9UH (8 ~ 80LH including cable for RI-ACC-008B-00) * Dimensions (mm): 89 x 93 x 44 (115 x 70 x 27 
for RI-ACC-008B-00) 


Recommended Accessories: Digital Reader Module RI-CTL-010A (for RI-RFM-007B-00, RI-RFM-007B-30 
and RI-RFM-008B-00) Antenna Tuning Module RI-ACC-008B (for RI-RFM-008B-00) 

481-1125-ND (Texas Instruments # RI-RFM-007B-30) Standard RFM — RoHS Complian 
296-23404-ND NEW! (Texas Instruments # RI-ACC-008B-30) Antenna Tuning Board... 


$291.81 
. $97.50 


Series 2000 LF Mini Radio Frequency Module 


The Series 2000 Mini Radio Frequency Module is the interface between a 134.2kHz HDX/FSK transponder 
and the Data Processing Unit. It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to 
send data to the transponder, receives the identification signal and processes it for digital decoding. The 
small size and low supply voltage make the Mini RF module well suited for portable read/write units. 
Specifications: * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Operating Frequency: 134.2kHz »* Power 
Supply: 4.5 ~ 6 VDC, regulated: maximum 1.2A »* Antenna: Inductivity: 115 ~ 117uH * Antenna 
Recommended: RI-ANT-P02A * Dimensions (mm): 60.2 x 55.1 x 11.5 


481-1030-ND (Texas Instruments # RI-RFM-003B-00)................. cece cece eee cece eee eee eee $174.00 


Series 2000 LF Antenna Tuning Indicator 


Antenna Tuning Indicator makes the resonance tuning of the TI-RFid’s Standard RFM and the High 
Performance RFM easy. LEDs indicate in which direction the tuning core should be turned (RI-RFM-104B) 
or whether tuning capacitance needs to be added or removed (RI-RFM-007B) to bring a connected antenna 
to resonance. 

Specifications: * Operating Frequency: 134.2kHz * Resonance Tuning Accuracy (Green LED on): 
+600Hz * Operation with RF Modules: RI-RFM-104B, RI-RFM-007B * Operation with Reader: RI-STU- 
MB2A, RI-STU-MB6A ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Dimensions: Housing (mm): 72 x 50 x 26, 
Cable Length (mm): 235 +5 


481-1025-ND (Texas Instruments # RI-ACC-ATI2-00) .......... 0. ..c ccc cece eee ee eens ee eee ee eee en eee $141.10 


HF 8X Antenna Multiplexer 


The 8 times multiplexer facilitates switching between RFid antennas with an operating frequency of 13.56 
MHz. With one multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base and complementary 
antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight multiplexers outputs can be assigned to 
both inputs by jumper adjustment. The multiplexer is controlled either via a digital input or the antenna cable 
connected with the reader. 

Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 65°C »* Operating Frequency: 13.56MHz » Power 
Supply: 12 ~ 24 VDC *Maximum Allowed Switching Capacity: 10W * RF Connections: 2x Input/8x 
Output SMA Socket (500) * Dimensions (mm): 182 x 110 x 90 


481-1054-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANTMUX-A)........2.2.0.0.0cceeeeeee eee e eee ee eens $1517.25 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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RFID 


Series 6350 HF Midrange Reader Module 


Readers/Modules (cont.) 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ 
HF-I and ISO 15693 compliant transponders * Supply Voltage: 5VDC * Transmitter Power: 120mW into 
500 * Antenna Connection: 2 pins of 16-pin header connector * Antenna Impedance: 500 @ 13.56MHz 
* Communication Interface: RS232 * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Dimensions (mm): 
109.22 x 68.58 x 10.2 


481-1102-ND (Texas Instruments # RI-STU-TRDC-30) .......0... 0. ccc cece ce eee e eee $152.25 


Series 6550 HF Long 
Range Reader (Housed) 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Trans- 
ponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I, ISO 15693 compliant Transponders 
¢ Power Supply: 100-120V/60Hz or 220-240V/50Hz »¢ Transmitter 
Power: 0.5W ~ 10W + 1dB * Antenna Connection: 2 x SMA Female 
¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication Interfaces: 
RS232 or RS485 * Operating Temperature: -20°C ~ 55°C * Dimensions 
(mm): 300 x 200 x 160 


481-1050-ND (Texas Instruments # RI-STU-655A)............ 0.0 0ccc cee ce cece ee ee eens eee eseeeee ence $1848.75 


Series 6500 HF Long 
Range Reader Module 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported 
Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-l, ISO 15693 compliant 
Transponders »* Supply Voltage: 24VDC ¢ Transmitter Power: 
0.5W ~ 10W +1dB * Antenna Connection: 2 x SMA female 
¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communications 
Interfaces: RS232 or RS485 ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 
65°C * Dimensions (mm): 160 x 120 x 67 


481-1049-ND (Texas Instruments # RI-STU-650A-00) ...........0..c0e cece cee ee cee e cece eee eeeea teen eeenee $1402.50 


Series 6700 HF Multi-Protocol Transceiver IC 


The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for 
portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication 
protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported RF Communication Protocols: Tag-it™ 
HF, ISO 15693-2 and ISO 14443-2 * Operating Voltage: 3.3V ~ 5VDC * Transmitter Power: 200mW at 
5VDC * Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication Interface: Serial interface * Oper- 
ating Temperature: - 40°C ~ 85°C » Package: SSOP 20 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. 1 25) 100 | Part No. 1,500 Part No. 
481-1046-1-ND 15.79 13.53 11.28 | 481-1046-2-ND 5998.30/M | RI-R6C-001A-03 


Mid-Range Reader 


This reader has an aluminum housing with the protection class of IP 54 which protects against dust, dirt and 
syringe water. Transmitting power of 1.7 watts and read ranges of up to 70cm. 

The reader has several I/Os and has the serial interfaces RS232 and RS485 which can be adjusted by the 
software. 


Specifications: 


* Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Dimensions (L x W x H): 200 x 110 x 60mm 

* Antenna Connection: SMA-plug (50) 

* Outputs: 2 Optocouplers, 24VDC/30mA; 1 Relay, 24VDC/2A 
* Inputs: 2 Optocouplers, Maximum 24VDC/20mA 

¢ Interfaces: RS232 and RS485 (adjustable) 

* Signal Generator: 5 LED 

¢ Operation Temperature: -20°C ~ 60°C 

* Storage Temperature: -25°C ~ 85°C 


481-1064-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MR200-A) . 


$4100 Multi-Function Reader Module 


Texas Instrument’s RFid S4100 Multi-Function Reader communicates with transponders and vicinity/ 
proximity cards compliant with ISO/IEC 14443 A/B and ISO/IEC 15693. It also supports Texas Instrument’s 
Low Frequency DST, Read-Only, and Read-Write Transponder at 134.2kHz, along with Tag-It High 
Frequency Transponder at 13.56MHz. This is accomplished through dedicated RF Analog Front End (AFE) 
sections controlled by a high-performance 8-bit Advanced RISC microcontroller with a Harvard architecture, 
onboard FLASH, EEPROM and SRAM. The power and flexibility of this platform offer a scalable solution that 
can be fitted to a broad range of applications. 

Features: * USART for I/O communication * Three general purpose I/O lines * Dual frequency operation 
— 134.4kHz and 13.56MHz » Multi-Protocol — Tl RFid LF products, Tl RFid HF Tag-It, ISO 15693 and 
1S014443 A/B * Custom firmware downloadable ¢ Scalability/Modular architecture * Power On-Reset 
operation »* Firmware upgradeable Specifications: * Transmitter Power (HF): 200mW » Transmitter 
Peak-Current (LF): 1.1 Amps peak * Antenna Impedance (HF): 500 @ 13.56MHz ¢ Antenna Impedance 
(LF): 4401H (Approximately) * Dimensions: 69mm x 38mm x 10mm _ » Supply Voltage: 4.5V minimum 
5.5V maximum ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Optional interface cable is HF-O6U-12-ND; mating 
connector is WM5701CT-ND 


481-1052-ND (Texas Instruments # RF-MGR-MNMN-N3).. - $91.20 


$4100 Multi-Function Reader Evaluation Kit 


The kit enables users to experience the MFR and its functions in a PC-based environment. The Base 
application allows users to execute standard read/write/lock commands, as well as experiment with anti- 
collision and multiple-technology environments. 


With standard RS-232 and RS-485 serial I/O ports, the S4100 MFR is plug-and-play solution, ideal for logical 
access applications, as well as financial, ticketing, loyalty, access control, and others. The kit includes a 
platform independent software API, which facilitates development of PC-based software. This API is cross- 
compatible with other HF readers in the TI portfolio, including the S6500 Long-Range reader and the S6350 
Mid-Range reader. 

Features: * Dual Frequency: 134.2kHz, 13.56MHz » Multi-Protocol: Tl RFid LF Products, Tl RFid HF 
Tag-It, ISO 15693, ISO 14443 A/B 2 Serial I/O Ports: RS-232, RS-485 »* Software Development API 
Included * Supply Voltage: 9VDC 

Kit Includes: * MFR-based Housed Reader * Universal power supply * Global power adapters * RS-232 
Communications cable * Sample HF and LF Transponders * Spare MFR module « Software resource CD: 
Demo Software, Software Development API, Reference Manuals, additional Resources »* Getting Started 
Guide 


481-1061-ND (Texas Instruments #RX-MFR-RNLK-00) .............0 0 cece eee e eee ee eee eee eee eee ee $600.00 


TRF7960 Evaluation Module 


The TRF7960 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TRF7960 
multiple protocol RFID transceiver. The device incorporates an analog front end, protocol handling, framing, 
error checking, and multiple integrated voltage regulators with other features that allow the reader to be 
customized/configure able for the end application. 

TRF7960 Features: * Support for the ISO 15693, 180003-1, and Tag-it™ standards »* Support for both the 
ISO 14443A standard and the ISO 14443B standard (up to layer 4) * Self contained — has an on-board 
13.56MHz loop antenna and interface * Communication with host software on a Windows-based PC through 
a standard USB cable ¢ Protocol indication LEDs — (stand alone mode) required to indicate detection of a 
tag 

Hardware Features: e TRF7961 supports 180003-1 and Tag-it™ standards * Supports both parallel and 
SPI communication interfaces between the TRF7960 and the MSP430 on-board (configure able using an 
on-board jumper setting) * A faster and lower-power MSP430 on board. The TRF7960EVM uses the state- 
of-the-art MSP430F2370 with maximum speeds up to 16MHz and is available in a tiny 40-pin QFN package 
* Power-selection jumper 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt |TI 
Description Part No. 1 25 100 Qty. Price Part No. 
Evaluation Module | 481-1106-ND 204.00 = = = — | TRF7960EVM 


Front End 
Front End 


481-1105-1-ND$¢@ 15.09 12.93 10.78 | 250 1724.00 | TRF7961RHBT 
481-1107-1-ND$@ 17.01 14.58 12.15 | 3,000 | 6196.50/M | TRF7960RHBR 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND +$CutTape RoHS Compliant 


LF RFID-Evaluation Kit 


This Low Frequency (134.2kHz) Evaluation Kit includes the Series 2000 Standard Reader with RS232 
Interface, a stick antenna, a variety of transponder packages for Read Only, Read/Write, Multi-page or 
Selective Addressable applications, plus demonstration software that runs on your desktop computer to 
allow you to experiment with all the features of the RFID system. 

Contents: * S2000 Reader with RS232 Interface * Stick Antenna * Set of R/O, R/W, M/P Transponders 
in various packages *PC Interface Cable *CD with User Documentation and Demo Software ¢ Getting 
Started Guide *9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for 
international use 


481-1038-ND (Texas Instruments # RI-K2A-001A-01) .. . $801.60 


LF Base Station IC 


The LF base station allows efficient development and production of RFID readers for vehicle immobilizers. 
This base station IC drives the antenna of a TI-RFID transponder system to send data modulated on the 
antenna signal, and to detect and demodulate the response from the transponder. It also allows minimizing 
the external component count. 

Features: ¢ Self-adapting to transponders with a resonance frequency between 129kHz ~ 140kHz »* Power 
management for 5V operation * Over-current protection of antenna driver 

Specifications: * Operating Frequency: Typical 134.2kHz, FSK * Operating Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC 


° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Package/Pin Count: SO16 (10 x 6mm) 
Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. il 25 100 | Part No. 2,500 Part No. 
481-1063-1-ND 10.54 9.03 7.53 | 481-1063-2-ND 3837.76/M_|RI-TMS3705ADR 


LF Micro Evaluation Kit 


This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments 134.2kHz Radio 
Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™. The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC 
approved Series 2000 Micro Reader which is mounted on an Interface Board combined with an antenna. 
Various transponder samples and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to 
experiment with all the features of the RFID system. 

Contents: * S2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with RS232 IF Port, Power 
Connector and Antenna Connector * Antenna ¢9-Pin D-Sub Cable (female-female connector) * Various 
Transponder Samples * CD with User Documentation and Demonstration Software * Getting Started Guide 
° 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1039-ND (Texas Instruments # RI-K3A-001A-00) ............ 0. c cece eee eee cece eee eee $300.00 


TIRIS™ RF-Module for Automotive 


RI-RFM-O06A is a CMOS technology based RF-module IC which integrates all transmitter-receiver functions 
required for constructing a TIRIS Read-Write System into one single chip. RI-RFM-OO6A consists of a 
transmitter signal control logic which generates signals for transmission and for sending the data you wrote 
to a remote TIRIS transponder, and a receiver amplifies and demodulates frequency shift keyed (FSK) 
signals received from this transponder. 


Features: * Operating supply voltage: 4.5V ~ 5.5V * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C »* Package: 
16-pin SOP « Structure: CMOS process 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. il 25 100 | Part No. 2,000 Part No. 
481-1117-1-ND 12.39 10.62 8.85 | 481-1117-2-ND 4513.50/M_|CF45538NSRG4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA RF Wireless Evaluation Kit a 


Leading Innovation >>> 


The Evaluation kits allow for a detailed evaluation of the Transceivers and Receiver. They enable testing of 


bs ‘ i bagahs: Digi-Key Price Toshiba 
the device’s RF performance and require no additional support circuitry. 
The RF input uses a 500 matching network and an SMA connector for convenient connection to test Frequency Part No. Each Part No. 
equipment. The EV kit can also directly interface to the user's embedded design for easy data decoding. 315MHz TA31275EVKIT-315-ND 169.95 TA31275EVKIT-315 
For easy implementation into the customer's design, the kits also feature a proven PC board layout, which can 
be easily duplicated for quicker time to market. 433MHz TA31275EVKIT-433-ND 169.95 TA31275EVKIT-433 
TA31275EVKIT Contents: * 1 TA31275M receiver module »* 1 TA32305M transceiver module * 2 Antennas 
* CD ROM with all design and application documentation 315MHz TA32305EVKIT-315-ND 198.95 TA32305EVKIT-315 
TA32305EVKIT Contents: ° 2 TA32305M transceiver modules * 2 Antennas *CD ROM with all design and 433MHz TA32305EVKIT-433-ND 198.95 TA32305EVKIT-433 
application documentation 
Transceivers and Receiver 
Supply Cut Tape T&R 
Voltage Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toshiba 
Function Frequency (V) Package Part No. 1 10 Part No. 2,000 Part No. 
qT s 2.4GHz 2.7 ~3.3 36-QON TB32301AFLCT-ND 5.06 40.50 TB32301AFLTR-ND 2868.75/M TB32301AFL 
bala 240 ~ 450MHz 2.2~5.5 30-SSOP TA32305FNGCT-ND® 3.87 30.96 | TA32305FNGTR-ND@ 2193.00/M TA32305FNG 
Receiver 100 ~ 450MHz 2.4~5.5 24-SSOP TA31275FNGCT-ND® 2.48 19.80 TA31275FNGTR-ND@ 1287.00/M TA31275FNG 


@ RoHS Compliant 
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Frequency | P1dB/OIP3 | Gain | Voltage/Current Package | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel _| TriQuint 
Fig.| Range (GHz)| (dBm)t (dB) (V/mA) Description Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Amplifiers up to 1W 
1 2.3~2.8 30/40 28 6/710 WiMAX Driver Amp., SB§ 28-QFN | 779-1000-ND 10.63 7.06 5.32 | — _— — |TGA2702-SM 
3.3 ~ 3.8 30/42 24 6/770 WiMAX Driver Amp. 28-QFN | 779-1001-ND 10.63 7.06 5.32 |— = — |TGA2703-SM 
Amplifiers 1W ~ 4W 
2 0.04 ~ 1.0 31.5/55 12 12/510 CATV Ultra Linear HPA 16-SOIC | 779-1011-1-ND 32.62 29.13 26.22 |779-1011-2-ND |1,000) 16299.98 | TGA2801D-SG-T/R 
Amplifiers 4W and up 
3 3.5 37.5/49 1 8/750 5W HPA, HFET 2-SMD_ | 779-1013-1-ND 37.10 33.13 29.82 | 779-1013-2-ND 500 7950.00 | TGA2925-SG-T/R 
Amplifiers - Gain Block 
11.0 ~ 17.0 17/— 23 6/75 Driver Amp., SB§ 12-QFN_ | 779-1010-1-ND 34.72 31.00 2790 | 779-1010-2-ND 500 7564.00 | TGA2507-SM-T/R 
0.04 ~ 1.0 27/46 20 8/350 CATV TIA/Gain Block, SB§ 20-QFN | 779-1012-1-ND 30.46 27.20 24.48 |779-1012-2-ND |1,000) 13056.00 | TGA2803-SM-T/R 
Low Noise Amplifiers 
2.0 ~ 20 16/— 17 5/75 LNA / AGC¥ 12-QFN_ | 779-1002-ND 110.50 73.38 55.25 |— _— — |TGA2513-SM 
Up to 4.0 —/13 17 3/30 LNA / Discrete SC70-4 | 779-1006-1-ND 1.79 1.60 1.44 |779-1006-2-ND |2,500 | 840.00/M | CFH800 
Discrete Transistors 
7 DC ~2.5 26.5 /— 1 2.7 ~ 6/350 MESFET SOT-223 | 779-1007-1-ND 5.60 5.00 4.50 | 779-1007-2-ND | 1,000 3040.00 | CLYS 
8 DC~5 27/40 19 8/100 0.5W HFET SOT-89 | 779-1014-1-ND 10.36 9.25 8.33 | 779-1014-2-ND 500 2220.00 | TGF2960-SD-T/R 
DC~4 30/44 18 8/200 1W HFET SOT-89 | 779-1015-1-ND 12.18 10.88 9.79 | 779-1015-2-ND 500 2610.00 | TGF2961-SD-T/R 
t Value is IIP3 for LNA Product + Automatic Gain Control § Self Biased 
Typical vO 
Frequency | Bandwidth | Insertion | Config- Package | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig.| (MHz) (MHz) Loss __|uration Description Type Part No. i 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SAW Filters 
9 915 26 2.3 SE/SE | ISM 915MHz Band PF Filter 4-CSP_ | 779-1003-1-ND 10.92 7.90 4.95 | 779-1003-2-ND 10,000 1090.00/M | 856327 
1575.42 2 1.25 SE/SE GPS PF Filter 4-CSP_ | 779-1005-1-ND 97 66 .56 | 779-1005-2-ND 10,000 300.00/M | 856584 
10 2441 83.5 2 SE/SE Bluetooth RF Filter 5-CSP_ | 779-1004-1-ND 4.76 2.86 1.43 | 779-1004-2-ND 10,000 490.00/M | 856539 
70 3.5 7.25 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1016-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1016-2-ND 2,000 14772.00/M | 854657 
70 7 8.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1017-1-ND 19.00 15.60 11.94 | 779-1017-2-ND 2,000 7999.97/M | 854662 
70 14 12.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1018-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1018-2-ND 2,000 14772.00/M | 854667 
1 70 28 17.6 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1019-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1019-2-ND 2,000 14772.00/M | 854674 
140 6.85 5.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1020-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1020-2-ND 2,000 14772.00/M | 854913 
140 16 8.4 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1021-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1021-2-ND 2,000 14772.00/M | 854919 
140 32 11.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1022-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1022-2-ND 2,000 14772.00/M | 854927 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 581 
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SEMICONDUCTOR 
RF Frequency | Conversion | LO/RF Voltage/ Cut Tape 
Range Gain Isolation Current Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (V/mA) Description Type Part No. 1 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Frequency Mixers 
12 0.5~2.5 5.7 8 3~6/6 Wideband Mixer, LO MW6 779-1008-1-ND 3.72 2.39 1.99 | 779-1008-2-ND 3,000 1380.00/M | CMY210 
Insertion Cut Tape 
Frequency Loss Isolation PidB Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (dBm) Description Type Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
RF Switch 
13 DC ~2.5 0.3 24 30 SP2T General Purpose | SC70-6 | 779-1009-1-ND 1.20 1.00 .81 | 779-1009-2-ND 2,500 370.00/M | CSH210R 
e— a J u n (e) Wi reless Range Voltage Price Each Unigen 
n | e n (Meters)} Antenna (Vv) 1 10 25 | Part No. 
U Ss B™ M od u les Trace 3.3 |784-1017-ND 36.99 27.99 22.65 |UGWY154HP33A 
50 Trace 3.3 784-1020-ND 43.99 32.99 26.72 | UGWZC154HP33A 
A low-cost, 2.4GHz adaption of the Universal Serial Bus for connecting a variety of low-data rate devices to GSC UL.F 3.3 784-1018-ND 36.99 28.49 23.01 | UGWY154HP33 
host systems. It is an ideal solution for a host of consumer electronic and traditional computer input devices U.FL 3.3 784-1019-ND 43.99 33.49 27.07 |UGWZC154HP33 
as well as a drop-in design solution using native HIS Operating System drivers to seamlessly enumerate and ‘Adapter Board for Tl SmarfAFO4EB | 784-1021-ND 6.99 5.49 4.35 |UGWTI54ADAPTER 


operate mouse, keyboard and gaming devices. 


Features: * Cypress Semiconductors Wireless USB devices * 62.5Kb/second data rate * 2.4 ~ 2.483GHz 
DSSS Radio « No Proprietary Software ¢ Vertical or Horizontal Application * Form Factor as small as 1” sq. 


Note: See Data Sheet for Certifications 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 
(Meters) Antenna (V) Part No. 1 10 25) Part No. 
784-1000-ND 12.49. 9.49 7.61 | UGWM1USHN33 
Mini-Coaxial | 3.3 | 784-1002-ND 14.49 10.99 8.85 | UGWB1USHM33 
10 784-1004-ND 14.79 11.49 8.99 | UGWLIUSHN33 
Face 3.3 | 784-1003-ND 14.49 10.99 8.85 | UGWB1USHM33A 
784-1005-ND 14.79 11.49 8.99 | UGWLIUSHN33A 
50 Trace 3.3 __| 784-1001-ND 12.99 9.99 7.99 | UGWW2USHN33A 
eens 784-1008-ND 18.99 14.49 11.53 | UGWR2USHN33 
1000 | Mini-Coaxial | 3.3 | 7g4-1009-ND 18.49 14.29 11.31 | UGWP2USHN33 
784-1006-ND 19.99 15.49 12.18 | UGQUBE1USB450A 
50 Trace 5 | 784-1007-ND 19.99 15.49 12.18 | UGQUBE1USB350A 
784-1010-ND 21.99 16.49 _ 13.20 | UGQLSL4USE050A 
Leto Wireless USB™ Modules Rols 


The LETO Wireless USB devices are tightly integrated, low-cost, high-reliability 2.4GHz TX/RX communica- 
tions devices for use with Human Interface Devices (HID) class compliant products. The Leto devices are 
based on the CYRF6936 LP 2.4GHz DSSS Radio SOC device and are a complete radio solution requiring 
only integration into an existing, or new device. Leto devices are 100% tested for functional operation and are 
pre-screened for FCC Part 15 compliance 

Features: * Operates in the 2.4 ~ 2.483GHz, unlicensed frequency range (ISM - Industrial, Scientific and 
Medical) * Receive sensitivity up to -97dBm * DSSS data rates up to 250kbps, GFSK data rate of 1Mbps 
* 4MHz SPI microcontroller interface » Internal PA Setting: 5 (-SdBm) ~ 7 (4dBm) 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 
(Meters) | Antenna (V) Part No. al 10 25 | Part No. 
3.3 784-1011-ND 11.99 8.99 7.25 | UGWG4USHN33A 
3.3 784-1012-ND 11.99 8.99 7.25 | UGWE4USUHN33A 
10 Trace 5 784-1014-ND 23.99 18.49 14.79 | UGQLUE4USE050A 
5 784-1015-ND 23.99 18.49 14.79 | UGQLPE4USE050A 
6~9 | 784-1016-ND 79.99 69.99 57.20 | UGWF4US50A 
1000 Mini-Coaxial 3.3 784-1013-ND 18.49 13.99 11.31 | UGWJ4USHN33 
Flora ZigBee® Modules RoHS 


The Flora Wireless modules feature Texas Instruments CC2430 System-on-Chip. This processor is capable 
of supporting both the IEEE 802.15.4 MAC and ZigBee stack from Texas Instruments. The System-on-Chip 
includes a fully qualified IEEE 802.15.4 radio and embedded 8051 microcontroller. Beyond IEEE802.15.4 
network applications, the CC2430 is an outstanding low-power Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
radio with proven immunity from common 2.4GHz band interference sources. The combination of DSSS and 
CSMA/CA techniques are optimized for low-power applications with long sleep cycles, infrequent bursts of 
information and efficient binding 


Features: * 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver * DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 
* CSMA/CA Hardware Support * Excellent Receiver sensitivity and robustness * AES 128 Encryption * Small 
Size 24 x 39 x 3mm ° High quality Local Oscillator for optimal radio sensitivity * Adapter Board for TI Smart- 
RFO4EB Development System Available 


Dro DES. 


A Product Line of 
Diodes Incorporated 


ZETEX RF Amplifiers 


Zepher ZigBee® Modules 


The Zepher Wireless Modules feature Texas Instruments CC2431 System-on-Chip. This processor is capable 
of supporting both the IEEE 802.15.4 MAC and Zigbee stack from Texas Instruments. The System-on-Chip 
includes a fully qualified IEEE 802.15.4 radio and embedded 8051 microcontroller. Beyond IEEE 802.15.4 
network applications, the CC2431 is an outstanding low-power Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
radio with proven immunity from common 2.4GHz band interference sources. The combination of DSSS and 
CSMA/CA techniques are optimized for low-power application with long sleep cycles, infrequent bursts of 
information and efficient binding. 

Features: * Location Engine * 2.4GHz IEEE802.15.4 compliant RF Transceiver * DSSS Direct Sequence 
Spread Spectrum * CSMA/CA Hardware Support » Excellent Receiver sensitivity and robustness * AES 128 
Encryption * Small size 24 x 39 x 3mm ¢ High quality local Oscillator for optimal radio sensitivity 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 
(Meters) | Antenna (V) Part No. 1 10 25 Part No. 
50 Trace 3.3 784-1022-ND 38.99 29.99 24.10 | UGWY155HP33A 
GSC UL.F 3.3 784-1023-ND 39.49 30.49 24.46 | UGWY155HP33 


Echo UHF Modules 


The Unigen Echo-SMT products are based on the Samtech XE1205 UHF Transceiver. The XE1205 is optimized for long 
range, low data-rate applications. Three versions are available; 433, 868 and 915MHz. The Echo Module is an SPI peripheral 
used with an external microcontroller. The RF Interface is 500 single-ended via the SMT connections. 


Features: * True UART to Antenna Solution * 433/868/915MHz Versions » Digital Direct Interface * Fully Assembled and 
Tested © 30.5 x 18.5mm * Supply Voltage: 2.4 ~ 3.6V * Frequency Synthesizer Steps 500Hz * Output Power is program- 
mable up to 15dBm » High Rx 0.1% Sensitivity down to -113dBm at 4.8kbps * Data Rate up to 152.3kB » Line Power 
62mA Tx/14mA Rx 


Frequency |Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Unigen 
(MHz) _|Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Qty Pricing | Part No. 
433 '784-1024-1-ND 32.99 25.49 20.58 |784-1024-2-ND| 500 9580.02 | UGW5S4XESM33 
868 '784-1025-1-ND 32.99 25.49 20.45 |784-1025-2-ND| 500 9519.97 | UGW5S8XESM33 
915 784-1026-1-ND 32.49 24.99 19.95 | 784-1026-2-ND| 500 9290.00 | UGW5S9XESM33 


Pan UHF Modules 


The Unigen Pan Modules are based on the Samtech XE1203 UHF Transceiver. The XE1203 is optimized for high data rate, 
short range applications. Three versions are available; 433, 868 and 915MHz. The Pan module is an SPI peripheral used 
with an external microcontroller. The RF Interface is 500 single-ended via the SMT connections. 


Features: True UART to Antenna Solution * 433/868/915MHz Versions * Digital Direct Interface * Fully Assembled and 
Tested * 30.5 x 18.5mm * Supply Voltage: 2.4 ~ 3.6V »* Frequency Synthesizer Steps 500Hz »* Output Power is program- 
mable up to 11dBm « Receiver Sensitivity down to -111dBm » Data Rate up to 153.2kB * Line Power 62mA Tx/14mA Rx 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Unigen 
(MHz) [Part No. 1 10 25 _| Part No. Qty Pricing | Part No. 
433 784-1027-1-ND 33.99 25.49 20.66 | 784-1027-2-ND| 500 9620.03 | UGW3S4XESM33 
868 784-1028-1-ND 33.49 25.49 20.33 | 784-1028-2-ND| 500 9464.97 | UGW3S8XESM33 
915 784-1029-1-ND_ 31.99 24.49 19.50 _| 784-1029-2-ND| 500 9080.03 | UGW3S9XESM33 


Digi@Reel” 


The ZNBG range of fixed bias controllers provides all the bias requirements for GaAs and HEMT FETs 
typically used in satellite receiver LNBs and other general GaAs FETs applications. The IC provides a drain 


voltage of +2.2V and a gate voltage of -3V which is generated from an internal generator. The range supports 
up to 6 independent GaAs FETs and all stages are fully protected and temperature compensated. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier...................0:0606 SC70-6 ZAMPO01H6CT-ND 1.05 91 83 = = = 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier... SC70-6 ZAMPO002H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO002H6TR-ND 3,000 451.50/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier . SC70-6 ZAMPOO3H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO03H6TR-ND 3,000 451.50/M 
FET Bias Controller, 2 Stage 10-MSOP ZNBG2000X10CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG2000X10TR-ND 1,000 2550.00 
FET Bias Controller, 4 Stage ............. 0.00 ccc cece eeee eee ee ee 16-QSOP ZNBG4000Q16CT-ND 9.11 6.84 4.56 ZNBG4000Q16TR-ND 2,500 2277.00/M 
FET Bias Controller, 6'Stage’.s. i.csdcasssnadedsenesnndeansademed 20-QSOP ZNBG6000Q20CT-ND 13.66 10.25 6.84 ZNBG6000Q20TR-ND 2,500 3415.50/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Logical 


Systems 


Programming and Prototyping Adapters 


PLCC to PLCC Prototyping Adapter 


Digi-Key Price Logical Systems 
‘ipti Recommended For Use With Part No. Each Part No. 
Program 1g Adapters 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug ; 309-1045-ND 60.00 | PA8SO1-03-3 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIC12(L)CSOBA, 509A; PIC12(L)CE518, 519 309-1046-ND 60.00 | PA8SO1-03-6 
8 Pin SOIC 210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug ; : 309-1047-ND 70.00 | PA8SO1-2006-3 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIC12(L)C50BA, 509A; PIC12(L)CE518, 519; PIC12C671, 672 309-1048-ND 70.00 | PA8S01-2006-6 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .300" Wide DIP Plug BinoSEnE 309-1000-ND 60.00 | PA14S01-03-3 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1001-ND 60.00 | PA14S01-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300" Wide DIP Plug PICT6C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, BF; 309-1010-ND 70.00 | PA18S01-08H-3 
in “ ide Socket to in. ide lu 510; , 03, 04, 06, 08, 16, 28; a - - 70. -( -( 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug PICT6HV510; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 007 309-1011-ND 0.00 | PAT8SO1-08H-6 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 | PA20S01-08H-3 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C770, 771 309-1013-ND 70.00 | PA20S01-08H-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1014-ND 80.00 | PA20SS-OT-3 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug PICTe CS A) SOA) SO nee: COU) Ceti 309-1016-ND 80.00 | PA20SS-P54 
28 Pin SOIC 300" Wide Socket to 28 Pin 200" Wide DIP Plug PICT4000; PICTOCSS, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876, | 309-1023-ND 70.00 | PA2BS01-08H-3 
in “ ide Socket to in. ide Ju L oes , 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; re = | 70. -( - 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252: Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1024-ND 0.00 _| PA28S01-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC14000, PIC16C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 | PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 | PA28SS-P55 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1089-ND 70.00 | PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C(BV, LV) 512, 256, 128, 2BBV64, 290256, 28C17, 270040 309-1090-ND 90.00 | PA32-28z 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1091-ND 70.00 | PA2-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C010, 020, AT49F(BV,LV) 001, 002, 020, AT29C010, 020, 040A, 512 309-1092-ND 90.00 | PA32-32z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug ATAECE BORE 309-1093-ND 115.00 | PA51-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug , 309-1094-ND __135.00_| PAS51-44Z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1095-ND 115.00 | PA280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C1024, 2048, 4096 309-1096-ND 135.00 _| PA280-44Z 
44 Pin POFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1002-ND 165.00 | PA16C64-QD-16 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICI6C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1003-ND __165.00_| PA16C64-QD-03 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug BiG TEND Nas ca 309-1007-ND 135.00 | PA17C42-PDZ 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug (A), 43, 309-1008-ND __165.00_| PA17C42-QD-03 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1039-ND 115.00 | PA44-40-P64-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICI6C64A, 65A(B), 67, 662, 74A (B), 774, 77, F874, F877 309-1040-ND 135.00 _| PA44-40-P64-PDZ 
DIP to PLCC Prototyping Adapters 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 309-1031-ND 145.00 | PA40-44-P64-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1032-ND 125.00 | PA40-44-P64-DP-PP 


44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 309-1041-ND 145.00 PA44-PP. 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout Z86C(E)21, 40, 43, 743, 44, 45, 46, 61 309-1042-ND _165.00_| PA44-PzP 
QFP to QFP Prototyping Adapters 
44 Pin TQFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout N/A 309-1043-ND 360.00 PA44QF03-44QF 
DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 20.90 PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 20.90 PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-1059-ND 50.90 PADSO1803Z-D420-18/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 309-1065-ND 36.90 PADSO-2803-D420-28/2 
SOIC to SOIC Prototyping Adapters 
. 2 ; PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, * 
18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 710 -717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8EO0O, 001 309-1075-ND 70.00 PA-SOD-2808-18 
5 ; : PIC14000, PICT6C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(A), 73A(B), 76, 642, 773, 5 
28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1073-ND 70.00 PA-SOD-2808-28 
* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 
Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
Additional DIP Boards : BYES 
. : -420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND 29.70 PA-SOF-D420-18/6 
28 Pin .300" DIP Board 309-1064-ND 24.00 | PA-DSO-2803 28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 38.70 | PA-SOF-D420-28/6 
o) Network Development Bie Hiicolm INetoutDe! 
Wh Borne? Description Part No. Each Part No. 
Networking in 1 Day! , 
C Kits and Modu les Development Kit - Serial 528-1000-ND 149.00 | NNDK-SB72-KIT 
NetBurner $B72 is designed for applications that require a high performance/low cost 10/100 Ethernet interface to serial devices. The | Development Kit - Network for MOD5272 | 528-1001-ND 299.00 | NNDK-MOD5272-KIT 
SB72 come preloaded with software to translate serial and Ethernet data, and is configurable through any web browser. The SB72 ts 
application code can be customized to any specific application requirements with a network development kit. Development Kit - Network for MODS262 [RS2oa iGO SSE 299.00) NNDK-MODS262-KIT 
NetBurner MOD5272 core module (with Coldfire Processor from Freescale) is a device containing everything needed for design | Serial - Ethernet Board 528-1003-ND 156.13 | SB72-300CR 
engineers to add network control and to monitor a company's communications assets. The module solves the problem of network- 
enabling devices with 10/100 Ethernet, including those requiring digital, analog and serial control. Processor Module Flash MOD5272 528-1007-ND@ 156.13 | MOD5272-100CR 
Kit Includes: * Development board * Adapter board * CD-ROM with software (source code, development tools, manuals) * Straight 


through and crossover network cables * 12V power supply 


@ RoHS Compliant 


EQUINOX 


The Embedded Solutions Company 


This high-end production programmer is designed for high-speed In-System Programming (ISP) of programmable 
devices which are mounted on a Target System. It connects to the Target System by an I/O Connector Module which is 
interchangeable allowing the programmer to support any target connection scheme. 

Features: * Fastest programming times possible due to on-board data, high-speed SPI and JTAG port * Supports FLASH, 
EEPROM, FUSE bits, Security bits and RC Oscillator Calibration bytes * 32Mbits of on-board non-volatile FLASH memory 


for user project storage (Standalone Mode) 


Gang Programming Capability: * Expandable from 1-16 programming channels * Each channel can program a Target 
System independently of the other programmers (full asynchronous programming) * An RS-485 Converter is required to 


implement multi-channel programming 


Configured/Controlled by Equinox-EQTools Software: * Equinox Development Suite (EDS) » Project Builder: to create/edit 
programming projects * Project Manager: to create and maintain project collections »* Project Upload/Download Utility: to 


upload projects to the programmer for use in Standalone Mode 


Supports all standard ISP headers to connect to the Target System: ¢ Interchangeable “I/O Connector Modules” support 
all common ISP header formats: * Atmel 10-way SPI Header (as per STK200/STK500) * Atmel 6-way SPI Header * Equinox 
10-way SPI Header with support for Slave Select and SCK2 * Atmel 10-way JTAG Header (as per Atmel JTAG-ICE) 
* Equinox 10-way UART Header for Atmel T89C51Rx2 (8051) and Philips P89C51 ISP FLASH Microcontrollers» Fast 


Connect-clip-in wire connectors * Wire-wrap connectors 


ATmega AVR Microcontrollers 


PPM3-MK2 Production ISP Programmers and Accessories 


PPM3-MK2 - CALCON Module: Plug-in |/O Connector Module for PPM3-MK2 programmer for calibration of Atmel 


PPM3-MK2 - Production ISP Programming Module: The EQ-SFM-MAX-V1.3 is the latest “I/O Driver Module” for the 


PPM3-MK2 Programmer. 


Features: * High-speed 1/0 driver circuit which supports SPI frequencies up to 3.6864 MHz and JTAG frequencies up 


to 4MHz * On-board 32.768 kHz precision oscillator which can be used for very accurate calibration (+/-1%) of an AVR 


483-1002-ND PPM3-MK2 
483-1004-ND EQ-SFM-1 
483-1005-ND EQ-IOCON-3 
483-1006-ND RS485-C1(US) 
483-1007-ND PPM3A1-UPG7 
483-1010-ND PPM3A1-UPG5M 


483-1011-ND@® EQ-CALCON-1 
483-1013-ND@ EQ-SFM-MAX-V1.3 


@ RoHS Compliant 


Production ISP Programmer 
Special Function Driver Module (replacement) 
1/0 Connector Module 3 for Atmel ATmega JTAG ISP 
RS232 to RS485 Serial Communications Converter. . 
Atmel ATmega AVR - JTAG ISP Upgrade License . 
Remote Application Control - Development Pack. . 


CALCON Module. 


Production ISP Programming Module 


Internal RC Oscillator * This module replaces the EQ-SFM-V1.2 Module and the CALCON module. 


$1174.80 


“. $299.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EQUINOX EDsilon5 - Portable ISP Programmer 


The Embedded Solutions Company 


The Epsilon5 is a high-speed development/field/production 
programmer supporting many 8051 and Atmel AVR Microcontrollers. 
It can be operated under PC control during development and for 
project configuration/uploading. For field/production applications, the 
programmer is designed to work in “Standalone Mode” without a PC. 


The programmer comes complete with Equinox Development 
Suite (EDS), Project Builder/Manager and Project Upload Utility. 
All common ISP Headers are catered for including 10-way Atmel/ 
Equinox, 6-way Atmel and Atmel 10-way JTAG Header. The 
programmer supports LV + HV SPI and Boot Loader (UART) ISP as 
standard and can be upgraded to support Atmel ATmega JTAG ISP. 
483-1000-ND EPSILONS-A1 


483-1008-ND EPSILON5-UPG3 


$299.95 


$199.95 


FS2003 - Portable High-Speed ISP 
Programmer for 8051 and AVR 
Microcontrollers 


The FS2003 Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of many 
8051 and Atmel AVR Microcontrollers. It can be utilized in standard “Standalone Mode” 
without a PC, making it ideally suited for field-service and/or production ISP environments. 
The operator simply selects one of the 64 “Programming Projects” held locally on the 
programmer and then presses the “Auto-Program” key to program the target device. The 
FS2003 supports SPI and Boot loader UART ISP as standard and can be upgraded to 
support JTAG ISP. 

Programming Modes: * Standalone Mode: Keypad + LCD (no PC) * Development 
Mode: Controlled via Equinox Development Suite (EDS) running on PC »* Script Mode: 
Chargeable upgrade 

In-System Programming Headers: * For SPI: Equinox 10-way, Atmel 10-way, Atmel 
6-way IDC Headers * For UART: Equinox 10-way Header * For JTAG: Atmel 10-way IDC 
Header 
483-1003-ND 
483-1009-ND 


FS2003(US) 
FS2003-UPG7 Upgrade FS2003 JTAG ISP 


.. $599.95 
.- $399.95 


(R'PM)Systems 


Corporation 


MPQ Series In-System Programmers for Manufacturing 


Features: 
* Programs 4 devices simultaneously 


«Array MPQs to program up to 64 devices 
simultaneously 

* Stores up to 4 program images in internal Flash 

* Standalone, PC or ATE controlled 

* Supports target device voltages from 1.8V ~ 5.5V 

* Software upgradeable to support future devices 

Built to survive in manufacturing 


Digi-Key Price RPM Systems 
Description Part No. Each Part No. 
Four port, for CypressPSoC™ 770-1000-ND $499.00 MPQ-PSOC 
Four port, for Cypress enCoRe™ II 770-1001-ND $499.00 MPQ-E2 
Four port, for ZiILOG Z8-Encore!™ 770-1002-ND $499.00 MPQ-Z8 
Four port, for ZILOG ZNeo™ 770-1003-ND $499.00 MPQ-ZNEO 
Four port, for Atmel AVR (SPI) 770-1004-ND $499.00 MPQ-AVR(SPI) 
Four port, for Atmel AVR (JTAG) 770-1005-ND $499.00 MPQ-AVR(JTAG) 
Four port, for Atmel AVR (SPI and JTAG) 770-1007-ND $548.00 MPQ-AVR 
Four port, for Silicon Labs C8051F Series 770-1006-ND $499.00 MPQ-C2 
Four port, for Atmel AVR32 Microcontrollers 770-1008-ND NEW! $569.00 MPQ-AVR32 


* One year warranty 


XELTEK SUPERPRO® Universal Programmers 


Features: * Two programmers in one »* Stand-Alone Mode and PC Mode =» Ultra-high speed universal programmer ¢ Built-in 144-pin drivers * Up to 


48,000 device support and growing * Socket adapters to support all ranges of package types 


ce 


Digi-Key Price Xeltek 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Supports Over 44,000 Devices — RoHS Compliant 
1 Universal Programmer, 48-Pin 415-1030-ND 1195.00 SUPERPRO3000U(ROHS) 
Universal Programmer with 100-Pin Module 415-1007-ND 1445.00 SUPERPRO3000U-100(ROHS) Fig. 2 NEW! 
NEW! Supports Over 43,000 Devices — RoHS Compliant NEW! 
2 Universal Programmer, 144-Pin 415-1035-ND 6294.97 SUPERPROS5004GP 
3 Universal Programmer, 144-Pin 415-1036-ND 1994.99 SUPERPROS5000 
Supports Over 38,000 Devices — RoHS Compliant 
4 Four Gang Universal Programmer 415-1009-ND 3695.01 SUPERPRO9000U(ROHS) 


Supports Over 32,000 Devices — RoHS Compliant 


5 Universal Programmer, 48-Pin 415-1031-ND 


795.00 


SUPERPROS80U(ROHS) 


Fig. 3 NEW! 


Supports Over 22,000 Devices — RoHS Compliant 


5 Universal Programmer, 48-Pin 415-1032-ND 


645.00 


SUPERPRO280U(ROHS) 


SUPERPRO LX — Supports Over 3,904 Devices — RoHS Compliant 


= Universal Programmer, 48-Pin 415-1010-ND 409.00 SUPERPROLX(ROHS) 
SUPERPRO Z — Supports Over 3,469 Devices 
5 Universal Programmer, 40-Pin 415-1000-ND 299.00 SUPERPROZ 
Socket Adapters 
Digi-Key Price Xeltek Digi-Key Price | Xeltek 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
For SP 3000U/9000U/580U/280U/Z TQFP32-DIP32 415-1028-ND 185.00 | SA636 
100-Pin Expander eee san ar ccatas SDIP42-DIP42 415-1029-ND 195.00 | SA028 
for 3000U only " NEW! For SP 5000/5004GP NEW! 
PLCC32-DIP32 415-1013-ND 103.64 | saoisait | | PLOCS2-Ds2 gle Cee ND 198200: | (Ox2082 
PLCC44-D44 415-1038-ND 185.00 | CX2044 
PLCC20-DIP20 415-1014-ND 103.64 | SAOO1A 
TSOP48-D48 415-1039-ND 275.00 | CX1004 
PLCC28-DIP28 415-1015-ND 95.00 | SAOO8A 
SOP16-D16 415-1040-ND 175.00 | CX1016 
PLCC44-DIP24 415-1017-ND 110.00 | SA244 TSOP40-D40 415-1041-ND 300.00 | Cx1006 
SOIC28-DIP28 415-1018-ND 95.00 | SA404 
TSOP56-D56 415-1042-ND 300.00 | CX1011 
PSOP44-DIP44 415-1023-ND 201.82 | SA638 SSOP28-D28 415-1043-ND 200.00 | cx1025 
TSOP40-DIP40 415-1024-ND 155.00 | SA409T SOIC28-D28 415-1044-ND 185.00 | CX1033 
TSOP56-DIP48 415-1027-ND 225.00 | SA628-B011 PLCC84-D84 415-1045-ND 350.00 | CX2084 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switching regulators are best used when design efficiency is critical and/or large output 
Fe s ili currents are required (such as Spartan-3™ and Virtex-II™). Switching supplies are known 
LJ Xilinx FPGA Power for excellent efficiency, but the output is more susceptible to noise due to the switching 
i Management Systems nature of the regulator. 
Switching regulators require inductors and input and output capacitors for DC-DC 
Xilinx power supply requirements for the core, I/O, and auxiliary power supplies include conversion. 
voltage outputs ranging from 1.2V to 5V and current outputs from tens of milliamps to 
multiple amperes. Depending on the system requirements, a linear or a switching regulator 


may be used to supply power to the FPGA. 


STMicroelectronics makes both linear and switching regulators with a wide variety of 
output voltages and output current levels. 

When power sequencing is needed, the following circuit will control the power-up and 
power-down sequence of the VcCgore and the Veco supply voltages. 


a Vcc Core 
Linear regulators are the best choice when board space is at a premium, low output a) = 1.2V to 5V 
Up to 20A 


noise is important or a fast response to inputs and transients is required. Linear regulators 
provide low to medium output currents (up to 3A) with a simple design approach. 


Master 


Vin Vout Vec VO > 


29150 
Inn LD29300 


GND Adj 
— 


Vee VO 
1.2V to 5V 
Up to 8A 


D1 


vet 


‘Ss 
aaa B RS 
VBEF COMP 
Re 
ca a7 cnt 
r co Re 
Ra 


Vin 


up29150 VN [Wee Core > 
inh LD29300 
Slave 

GND Adj 


cio 


Q1 = S02222A 
IC1 = TS922, TS952 
D1 = 1N4148 


Power up time: 
= -(R1*C2) *log (1-Voutx/Vin) 


Vee aux 
1.2V to 5V 
Up to 0.8mA 


Linear Solution 


The above solution implements a controlled slew rate on power up and power sequencing Switching Solution 


or the core and I/O voltages. Both outputs rise and fall with the same slew rate, set by R1 The above solution provides a Core voltage range from 1.2V to 5V with a current up to 
and C1. t=-(R1*C2) “Log (1 - Vecx/Vin) 20A, an I/O voltage from 1.2V to 5V with a current capability up to 10A, and an auxiliary 
Note: Vout Master must be higher than Vout Slave supply voltage from 1.2V to 5V up to 800mA. 
STMicroelectronics Linear and Switching Voltage Regulators 
Xilinx Part Number LINEAR SWITCHING 
Virtex-II™ Pro Vecint (1.5V) Vecaux (2.5V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2VP2 to XC2VP30 KF15 or LD1117 L4931ABD25x LD29300 L5970D L6926D or L5970D 
XC2VP40 to XC2VP125 LD29150xx15 L4931ABD25x LD29300 L5972D L6926D or L5970D 
Virtex-II™ Vecint (1.5V) Vecaux (3.3V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2V40 to XC2V1000 L4931ABD15TR LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XC2V1500 to XCE2V3000 KF15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XCE2V4000 to XCE2V8000 LD29150xx15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
Virtex-EM™ and Virtex-E™ Vecint (1.8V) Veco*% (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XCV50E (C) to XCV600E (C) LF18Cxx L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV812E (C) to XCV2000E (C) LD1117Axx18 L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV2600E (C) to XCV3200E (C) LD1086xx18 L4931 L5972D L6926D or L5970D 
XCV5OE (I) to XCV3200E (I) LD1085xx18 L4931 L5973D L6926D or L5970D 
Spartan-lI™ Vecint (2.5V) VecoX (1.5V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S15 to XC2S150 (0°C < Tj) KF25xx LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
XC2S15 to XC2S150 (Tj < 0°C) LD1085xx25 / LD29300xx25 LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
Spartan-llE™ Vccint (1.8V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S50E (C) to XC2S600E (C) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S50E (I) to XC2S300E (I) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S400E (I) to XC2S600E (I) LD1085xx18, LD29300xx18 L4931 L4973 L6926D or L5970D 
Spartan-3™ Vecint (1.2V) Vecaux (2.5V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC3S50 to XC3S400 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973 L6926D L4973 
XC3S1000 to XC3S2000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973 
XC3S4000 to XC3S5000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973, L6910 


* The required I/O current will depend on several design specific factors, including I/O usage, loading, etc. Designers should use FPGA power estimator tools to determine the required 


Iccio current. 
http://dkc3.digikey.com/PDF/Marketing/FPGA_Xilinx.pdf T77 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 585 


> XILINX* Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays 


Spartan-3 Family Features a broad range of densities, general functionality and targeted specific application solutions 
Spartan-3: * Highest density and pin count « Ideal for highly integrated data-processing applications Spartan-3A: « 1/0 
optimized ¢ Ideal for bridging, differential signaling and memory interfacing applications Spartan-3A DSP: * DSP Optimized 
Ideal for applications where integrated DSP MACs and expanded memory are required Spartan-3AN: * Non-Volatile 
¢ Ideal for applications where non-volatile system integration, security or large user Flash is required Spartan-3E: « Logic 
optimized * Ideal for logic integration, DSP co-processing and embedded control Spartan-XL: * High performance FPGA 
Spartan-ll: © 2.5V FPGA gives users abundant logic resources, and a rich feature set * System performance is supported 
up to 200MHz Spartan-llE: « 1.8V FPGA is similar to the Spartan-Il family but operates at a lower voltage 


Virtex-5: * Industry's first 65nm FPGA offering choice of platforms, each delivering an optimized balance of high 
performance logic, serial connectivity, signal and embedded processing Virtex-4 offers breakthrough capabilities at 
the lowest cost, with multiple platforms to choose from Virtex-II Pro: * incorporates embedded PowerPC™ processors 
and 3.125Gbps RocketlO serial transceivers Virtex-Il: * High performance interfaces to external memory and clock 
management, as well as flexible logic resources Virtex-E: * Up to 30% faster * System performance up to 240MHz using 
single-ended Selectl/O+™ technology * Up to 640Kb of faster (250MHz) block SelectRAM+™ Virtex: « FPGAs are flexible 
alternatives to mask programmed gate arrays * System performance up to 200MHz - 66MHz PCI Compliant-Hot swappable 
for Compact PCI All Virtex families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems 


0 Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. ‘J 25 100 Part No. 
Spartan-3 Series — RoHS Compliant 
100-VTQFP 50K 192 63 1.2 122-1504-ND 10.10 8.75 7.65 XC3S50-4VQG100C 
256-FTBGA 200K 480 173 a 122-1338-ND 25.55 22.25 19.35 XC3S200-4FTG256C 
208-PQFQ 200K 480 141 1.2 122-1339-ND 20.25 17.65 15.30 XC€3S200-4PQG208C 
144-TQFP 200K 480 97 ape 122-1340-ND 15.10 13.15 11.40 XC€3S200-4T0G144C 
456-FBGA 400K 896 264 1.2 122-1341-ND 47.05 40.90 35.55 XC3S400-4FGG456C 
256-FTBGA 400K 896 173 12 122-1342-ND 27.00 23.50 20.40 XC3S400-4FTG256C 
208-PQFP 400K 896 141 1.2 122-1519-ND 25.45 22.15 19.26 XC€3S400-4PQG208C 
456-FBGA 1M 1920 333 1.2 122-1333-ND 62.10 54.00 46.95 XC€3S1000-4FGG456C 
676-FBGA 1M 1920 391 1.2 122-1334-ND 85.60 74.45 64.75 XC€3S1000-4FGG676C 
256-FTBGA 1M 1920 173 alee: 122-1335-ND 46.60 40.55 35.25 XC3S1000-4FTG256C 
456-FBGA 1.5M 3328 333 die 122-1336-ND 78.00 67.80 58.95 XC3S1500-4FGG456C 
Spartan-3A Series — RoHS Compliant 
144-TOFP 50K 176 108 1:2 122-1541-ND 744 - _ XC3S50A-4T0QG144C 
256-FTBGA 50K 176 144 ‘leo 122-1542-ND 8.76 - - XC3S50A-4FTG256C 
256-FTBGA 50K 176 144 1.2 122-1579-ND NEW! 10.08 - - XC3S50A-4FTG2561 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1543-ND 13.44 - - XC€3S200A-4FTG256C 
320-FBGA 200K 448 248 a] 122-1544-ND 15.78 - - XC3S200A-4FGG320C 
256-FIBGA 400K 896 195 1.2 122-1545-ND 15.84 = = XC3S400A-4FTG256C 
320-FBGA 400K 896 251 1.2 122-1546-ND 18.66 - - XC3S400A-4FGG320C 
400-FBGA 400K 896 311 1.2 122-1547-ND 21.90 - - XC3S400A-4FGG400C 
400-FBGA 700K 1472 311 1.2 122-1548-ND 30.36 - - XC3S700A-4FGG400C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1549-ND 33.78 =_ - XC€3S700A-4FGG484C 
484-FBGA 1400K 2816 375 12, 122-1550-ND 51.24 _ _ XC3S1400A-4FGG484C 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1551-ND 59.10 - - XC€3S1400A-4FGG676C 
Spartan-3A DSP Series — RoHS Compliant 
484-CSBGA 1800K 4160 309 1.2 122-1537-ND 51.72 _ _ XC3SD1800A-4CSG484C 
676-FBGA 1800K 4160 519 1.2 122-1538-ND 59.46 - - XC3SD1800A-4FGG676C 
484-CSBGA 3400K 5968 309 1.2 122-1540-ND 67.74 - - XC3SD3400A-4CSG484C 
676-FBGA 3400K 5968 469 1.2 122-1539-ND 77.88 - - XC3SD3400A-4FGG676C 
Spartan-3AN Series — RoHS Compliant 
144-TQFP 50K 176 108 1.2 122-1555-ND 8.94 _ = XC3S50AN-4TQG144C 
256-FTBGA 200K 448 195 12 122-1553-ND 15.84 - - XC3S200AN-4FTG256C 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1569-ND 18.18 - _- XC3S200AN-4FTG2561 
400-FBGA 400K 896 311 1.2 122-1554-ND 25.14 - _ XC3S400AN-4FGG400C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1556-ND 37.14 - - XC3S700AN-4FGG484C 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1552-ND 65.04 - - XC3S1400AN-4FGG676C 
Spartan-3E Series — RoHS Compliant 
132-CSP 100K 240 83 1.2 122-1515-ND 11.10 - - XC3S100E-4CPG132C 
144-TQFP 100K 240 108 1.2 122-1478-ND 11.10 - _ XC3S100E-4T0G144C 
100-VTQFP 100K 240 66 1.2 122-1479-ND 9.48 - _ XC3S100E-4VQG100C 
132-CSP 250K 612 92 1.2 122-1518-ND 15.30 - - XC3S250E-4CPG132C 
144-TQFP 250K 612 108 1.2 122-1524-ND 15.30 - - XC3S250E-4T0G144C 
100-VQFP 250K 612 66 A: 122-1525-ND 13.08 _ — XC3S250E-4VQG100C 
256-FTBG 250K 612 172 1.2 122-1482-ND 20.22 - =- XC3S250E-4FTG256C 
208-PQFP 250K 612 158 1.2 122-1483-ND 18.30 - _- XC3S250E-4PQG208C 
132-CSP 500K 1164 92 1.2 122-1484-ND 20.76 - _ XC3S500E-4CPG132C 
320-FBGA 500K 1164 232 1.2 122-1526-ND 31.56 - - XC3S500E-4FGG320C 
256-FTBG 500K 1164 190 12 122-1485-ND 27.42 = = XC3S500E-4FTG256C 
208-PQFP 500K 1164 158 1.2 122-1520-ND 24.90 - - XC3S500E-4PQG208C 
320-FBGA 1200K 2168 250 1.2 122-1516-ND 43.74 - - XC3S1200E-4FGG320C 
400-FBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1480-ND 50.28 - _ XC3S1200E-4FGG400C 
256-FTBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1529-ND 38.04 _ =_ XC3S1200E-4FTG256C 
320-FBGA 1600K 3688 250 1.2 122-1481-ND 60.96 = — XC3S1600E-4FGG320C 
400-FBGA 1600K 3688 304 1.2 122-1517-ND 70.08 - - XC3S1600E-4FGG400C 
Spartan-XL Series — RoHS Compliant 
100-VQFP 5K 100 7 3.3 122-1289-ND 10.65 9.05 7.80 XCS05XL-4VQG100C 
144-TQFP 10K 196 112 3.3 122-1290-ND 23.45 19.85 17.15 XCS10XL-4TQG144C 
100-VQFP 10K 196 112 3.3 122-1291-ND 19.00 16.10 13.90 XCS10XL-4VQG100C 
208-PQFP 20K 400 160 3.3 122-1292-ND 32.00 27.05 23.35 XCS20XL-4PQG208C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1293-ND 27.55 23.30 20.15 XCS20XL-4TQG144C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1294-ND 33.10 27.95 24.15 XCS20XL-4T0G1441 
100-VQFP 20K 400 160 3.3 122-1295-ND 23.15 19.55 16.90 XCS20XL-4VQG100C 
208-PQFP 30K 576 192 3.3 122-1296-ND 35.85 30.35 26.20 XCS30XL-4P0G208C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1297-ND 33.15 28.05 24.25 XCS30XL-4T0G144C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1298-ND 39.75 33.65 29.05 XCS30XL-4T0QG1441 
100-VQFP 30K 576 192 3.3 122-1299-ND 30.10 25.45 22.01 XCS30XL-4VQG100C 
208-PQFP 40K 784 169 3.3 122-1300-ND 41.55 35.15 30.35 XCS40XL-4PQG208C 
208-PQFP 40K 784 169 3.3 122-1301-ND 49.85 42.15 36.41 XCS40XL-5PQG208C 
Spartan-Il Series 
144-TQFP 15K 96 86 25 122-1218-ND 8.15 _ — XC2S15-510144C 
100-VQFP 15K 96 60 25 122-1309-ND® 7.10 - _ XC€2S15-5VQG100C 
144-TQFP 30K 216 92 2.5 122-1318-ND® 11.55 - - XC2S30-5TQG144C 
100-VQFP 30K 216 60 2.5 122-1513-5-ND@ 10.05 - - XC2S30-5VQG100C 
256-FBGA 50K 384 176 25 122-1319-ND@ 16.65 _ - XC2S50-5FGG256C 
208-PQFP 50K 384 140 25 122-1320-ND® 14.75 =_ = XC2S50-5PQG208C 
144-TQFP 50K 384 92 25 122-1321-ND@ 12.85 - _ XC2S50-5T0G144C 
256-FBGA 100K 600 176 25 122-1303-ND® 28.35 - _ XC2S100-5FGG2561 
456-FBGA 100K 600 196 2.5 122-1227-ND 41.31 - - XC2S100-5FG456C 
208-PQFP 100K 600 140 25 122-1304-ND@ 19.55 - _ XC€2S100-5PQG208C 
144-TQFP 100K 600 92 25 122-1305-ND@ 17.60 =_ _ XC2S100-5T0G144C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1306-ND® 27.00 - - XC2S150-5FGG256C 
208-PQFP 150K 864 140 2.5 122-1308-ND® 21.60 - _— XC€2S150-5PQG208C 
256-FBGA 200K 1176 176 25 122-1310-ND@ 32.35 - _ XC2S200-5FGG256C 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1312-ND® 39.10 - - XC€2S200-5FGG456C 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1313-ND@ 45.00 = = XC2S200-5FGG4561 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1314-ND@ 26.25 - - XC€2S200-5PQG208C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1315-ND® 30.15 - - XC€2S200-5PQG2081 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1316-ND® 45.00 - - XC2S200-6FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 25 122-1317-ND@ 30.15 - - X€2S200-6PQC208C 
Spartan-IIE Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1328-ND 16.45 16.30 16.10 XC2S50E-6FTG256C 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1329-ND 18.90 18.75 18.51 XC2S50E-6FTG2561 
208-PQFP 50K 384 146 1.8 122-1330-ND 14.55 14.45 14.20 XC2S50E-6PQG208C 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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> XILINX’ Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays (con) 


0 Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
144-TQFP 50K 384 102 1.8 122-1331-ND 12.65 12.55 12.35 XC2S50E-6T0G144C 
256-FBGA 100K 600 182 1.8 122-1322-ND 24.20 24.00 23.70 XC2S100E-6FTG256C 
144-TQFP 100K 600 102 18 122-1462-ND 17.30 17.15 16.90 XC2S100E-6T0G144C 
208-PQFP 200K 1176 146 18 122-1324-ND 25.20 25.00 24.65 XC€2S200E-6PQG208C 
256-FBGA 300K 1536 182 18 122-1325-ND 47.50 47.15 46.45 XC2S300E-6FTG256C 
208-PQFP 300K 1536 146 18 122-1326-ND 38.60 38.35 37.76 XC2S300E-6PQG208C 
456-FBGA 600K 3456 329 18 122-1332-ND 170.00 147.00 125.01 XC2S600E-6FGG456C 
Virtex-5 Series — RoHS Compliant 
324-FBGA 30K 2400 220 1.0 122-1558-ND 240.00 - - XC5VLX30-1FFG324C 
676-FBGA 30K 2400 400 1.0 122-1559-ND 276.00 - - XC5VLX30-1FFG676C 
665-FBGA 30K 2400 360 1.0 122-1560-ND 320.40 - - XC5VLX30T-1FFG665C 
665-FBGA 35K 2720 360 1.0 122-1566-ND 440.40 =- - XC5VSX35T-1FFG665C 
324-FBGA 50K 3600 220 1.0 122-1562-ND 378.00 od =- XC5VLX50-1FFG324C 
676-FBGA 50K 3600 440 1.0 122-1563-ND 434.40 - - XC5VLX50-1FFG676C 
665-FBGA 50K 3600 360 1.0 122-1565-ND 508.80 - - XC5VLX50T-1FFG665C 
1136-FBGA 50K 3600 480 1.0 122-1564-ND 559.20 - _ XC5VLX50T-1FFG1136C 
1153-FBGA 50K 3600 560 1.0 122-1561-ND 499.20 _ _ XC5VLX50-1FFG1153C 
665-FBGA 50K 4080 360 1.0 122-1568-ND 836.40 _ _ XC5VSX50T-1FFG665C 
1136-FBGA 50K 4080 480 1.0 122-1567-ND 920.40 — _ XC5VSX50T-1FFG1136C 
1136-FBGA 85K 6480 480 1.0 122-1527-ND 903.60 _ - XC5VLX85T-1FFG1136C 
676-FBGA 110K 8640 440 1.0 122-1557-ND 1320.00 - - XC5VLX110-1FFG676C 
Virtex-4 Series — RoHS Compliant 
363-FCBGA 24K 2688 240 1.2 122-1489-ND 211.20 _ _ XC4VLX25-10SFG363C 
668-FBGA 24K 2688 448 1.2 122-1488-ND 253.20 - - XC4VLX25-1 OFFG668C 
668-FBGA 24K 2688 448 1.2 122-1490-ND 316.80 - - XC4VLX25-11FFG668C 
668-FBGA 35K 3840 448 12: 122-1498-ND 448.80 — - XC4VSX35-10FFG668C 
668-FBGA 35K 3840 448 1.2 122-1499-ND 560.40 - - XC4VSX35-11FFG668C 
668-FBGA 40K 4806 448 12: 122-1492-ND 399.60 - _ XC4VLX40-1 OFFG668C 
1148-FBGA 40K 4806 640 1.2 122-1491-ND 439.20 - - XC4VLX40-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 55K 6144 640 12: 122-1500-ND 1123.20 - - XC4VSX55-10FFG1148C 
668-FBGA 60K 6656 448 1.2 122-1494-ND 609.60 - - XC4VLX60-1 OFFG668C 
668-FBGA 60K 6656 448 1:2 122-1496-ND 762.00 _ =- XC4VLX60-11FFG668C 
1148-FBGA 60K 6656 640 1:2 122-1495-ND 838.80 =_ _— XC4VLX60-11FFG1148C 
1148-FBGA 60K 6656 640 12: 122-1493-ND 670.80 - - XC4VLX60-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 80K 8960 768 12. 122-1497-ND 1042.80 - - XC4VLX80-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 100K 12288 768 1.2 122-1486-ND 1905.60 - - XC4VLX100-10FFG1148C 
1513-FBGA 100K 12288 960 1.2 122-1487-ND 2000.40 _ - XC4VLX100-10FFG1513C 
Virtex-II Pro Series — RoHS Compliant 
456-FBGA 6K 752 248 1.5 122-1451-ND 126.00 113.00 99.11 XC2VP4-5FGG456C 
672-FCBGA 11K 1232 396 1.5 122-1370-ND 215.00 192.00 169.00 XC2VP7-5FFG672C 
672-FBGA 11K 1232 396 1.5 122-1452-ND 301.00 269.00 237.01 XC2VP7-6FFG672C 
676-FBGA 20K 2320 404 1.5 122-1361-ND 304.00 272.00 239.00 XC2VP20-5FGG676C 
896-FCBGA 20K 2320 556 1.5 122-1362-ND 511.00 457.00 402.01 XC2VP20-6FFG896C 
676-FBGA 30K 3424 416 1.5 122-1363-ND 516.00 462.00 405.00 XC2VP30-5FGG676C 
1152-FCBGA 30K 3424 644 1.5 122-1364-ND 903.00 808.01 710.00 XC2VP30-6FFG1152C 
1704-FCBGA 100K 11024 1040 1.5 122-1359-ND 7937.02 7101.01 6238.01 XC2VP100-6FFG1704C 
Virtex-II Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 250K 384 172 1.5 122-1352-ND 80.65 72.10 63.36 XC2V250-4FGG256C 
256-FBGA 500K 768 172 1.5 122-1356-ND 136.00 122.00 107.01 XC2V500-4FGG256C 
456-FBGA 500K 768 264 1.5 122-1357-ND 150.00 134.01 118.00 XC2V500-4FGG456C 
575-BGA 1M 1280 328 1.5 122-1343-ND 227.00 204.00 178.00 XC€2V1000-4BGG575C 
896-FBGA 1M 1280 432 1.5 122-1344-ND 257.00 230.00 201.00 XC2V1000-4FFG896C 
256-FBGA 1M 1280 172 1.5 122-1345-ND 198.00 177.00 155.01 XC2V1000-4FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1346-ND 217.00 194.00 170.01 XC2V1000-4FGG456C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1348-ND 304.00 272.00 238.00 XC€2V1000-5FGG456C 
676-FBGA 1.5M 1920 392 1.5 122-1349-ND 306.00 274.01 241.00 XC€2V1500-4FGG676C 
896-FCBGA 2M 2688 624 1.5 122-1350-ND 522.00 467.00 410.00 XC2V2000-4FFG896C 
1152-FCBGA 3M 3584 720 1.5 122-1353-ND 803.00 718.00 631.01 XC2V3000-4FFG1152C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1354-ND 669.00 598.01 526.01 XC€2V3000-4FGG676C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1355-ND 937.00 837.00 736.01 XC€2V3000-5FGG676C 
1152-FCBGA 6M 8448 824 1.5 122-1358-ND 2983.99 2669.01 2345.01 XC2V6000-4FFG1152C 
Virtex-E Series 
240-PQFP 71K 384 158 1.8 122-1215-ND 52.05 47.10 40.90 XCV50E-7PQ240C 
Virtex Series 
256-BGA 57K 384 180 2.5 122-1212-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5BG256C 
240-PQFP 57K 384 166 2.5 122-1213-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP 108K 600 166 25 122-1214-ND 125.00 112.00 96.35 XCV100-5PQ240C 
@ RoHS Compliant 


Starter Kits and Evaluation Platforms 


The CoolRunner-ll Starter Kit Includes: * X-Board with XC2C256-T0144 * Resource CD * USB 2.0 cable » ISE®WebPACK™ 
CD « Three peripheral modules 

The CoolRunner-Il Starter Kit Peripheral Module Bundle contains the following modules: * PMod-AD1 
* PMod-HB3 * PMod-CON3 * PMod-AMP1 * PMod-SF » PMod-OC1 »* PMod-RS232 

The CoolRunner-l] Low Power Low Cost Starter Kit Includes: * Evaluation Board with an XC2C256-TQ144 device * USB 
2.0 cable for power, programming and data transfer * 9V battery connector for optional battery power * QuickStart Guide 
+ ISE®WebPACK™ software * Resource CD 

The CPLD Design Kit with AA Battery Holder supports the CoolRunner-Il and XC9500XL Device Families. Kit Includes: 
* Prototyping board * XC2C256-770144 CoolRunner-Il CPLD * XC9572XL-10VQ44 CPLD * JTAG Cable * ISE®WebPACK™ 
CD * Programmable Logic Handbook * Resource CD 

The Spartan™-3 Starter Kit brings high-volume designs to reality quicker, at a lower cost and on schedule. Kit Includes: 
¢ JTAG3 Programming Cable » Universal AC/DC Power Supply (100 ~ 220V, 50 ~ 60Hz) » Application Notes/Users’s Guide 
* XC3S200 FT256 Xilinx Spartan-3 FPGA » XCF02S Xilinx Platform Flash 

The Spartan™-3A Starter Kit is a complete development solution giving designers instant access to the capabilities of 
the Spartan-3A family. Kit Includes: * Development board »* Power Supply (100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz) with universal plug 
adaptors * Evaluation software: ISE®WebPACK™ or ISE Foundation™ Evaluation * Quickstart Guide * Programming Cable 
+ Product Collateral 

The Spartan™-3A DDR2 SDRAM Development Kit Includes: * Spartan-3A development board * Universal power supply 
with plug adapters * Evaluation software: ISE®WebPACK™ or ISE Foundation™ ChipScope Pro * Quickstart Guide 
Programming cable 

The Spartan™-3A DSP Starter Platform provides the necessary hardware to evaluate the advanced features of the Spartan- 
3A DSP and implement complete user applications. Includes: * DSP 1800A Development Board * Universal power supply 
* ISE®WebPACK™ 

The Spartan™-3AN Starter Kit is non-volatile FPGA platform evaluation board includes 10/100 Ethernet/PHY, ADC/DAC 
circuitry, and connectivity options. Kit Includes: * Development board * Universal power supply with plug adapters 
+ Evaluation software: ISE®WebPACK™ or ISE Foundation™ « Quickstart Guide » Programming cable 

The Spartan™-3E Starter Kit is a complete development board solution giving designers instant access to the capabilities of 
the Spartan-3E family. Kit Includes: * Board * Power Supply * Evaluation Software * Resource CD 

The Spartan™-3 PCI Express Starter Kit provides a PCI Express interface through a two-chip solution consisting of the Xilinx 
Spartan-3 FPGA and the Philips PX1011A-EL1 PCI Express PHY (PXX1011A) 

The Virtex-4™ Kit is a feature rich evaluation platform which provides easy access to resources available on the Virtex-4 FPGA 
device. Kit Includes: * Evaluation platform including power supply * 32MB Compact-Flash card Built-in demonstrations 


* PMod-DA2 


The Virtex™-5 Kit is a feature-rich and low-cost evaluation/development platform which provides easy and practical access 
to resources available in the on-board Virtex-5 LX50 FPGA device. Kit Includes: « Xilinx Virtex-5 ML501 Evaluation platform 
« System ACE CompactFlash card * DVI to VGA adapter (Development tools and PC download cable are not included and 
must be ordered separately) 

The MultiPRO Desktop Tool is a multi-function programming and configuration cable. Designed for use in a desktop 
environment, it interfaces to a PC using the industry standard IEEE 1284 parallel port. An external AC power brick provides 
+5V DC to the pod. 


Digi-Key Price | Xilinx 

Description Part No. Each | Part No. 
CoolRunner-ll Starter Kit 122-1533-ND@ 55.14 | HW-CRII-SK-G 
CoolRunner-ll Starter Kit Bundle 122-1534-ND® 109.32 | HW-CRII-PM-ACC-G 
CoolRunner-|I Low Power Low Cost 

Starter Kit 122-1573-ND® NEW! 43.08 | SK-CRII-L-G 
CPLD Design Kit 122-1512-ND® 55.20 | DO-CPLD-DK-G 
Spartan-3 Starter Kit 122-1521-ND@ 164.40 | HW-SPAR3-SK-UNI-G 
Spartan-3A Starter Kit 122-1514-ND® 208.80 | HW-SPARSA-SK-UNI-G 
Spartan-3A DDR2 Development Kit 122-1531-ND® 225.00 | HW-SPAR3ADDR2-DK-UNI-G-PROMO1 
Spartan-3A DDR2 Development Kit 122-1575-ND® NEW! 259.20 | HW-SPAR3ADDR2-DK-UNI-G 
Spartan-3A DSP Starter Platform 122-1574-ND@ NEW! 325.20 | HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G 
Spartan-3AN Starter Kit 122-1528-ND® 228.75 | HW-SPARSAN-SK-UNI-G 
Spartan-3E Starter Kit 122-1536-ND® 164.40 | HW-SPAR3E-SK-UNI-G 
Spartan-3 PCI Express Starter Kit 122-1502-ND. 385.20 | HW-S3PCIE-DK 
Virtex-4 ML401 Evaluation Platform 122-1523-ND® 546.00 | HW-V4-ML401-UNI-G 
Virtex-5 Evaluation Platform Kit 122-1508-ND® 1098.00 | HW-V5-ML501-UNI-G 
MultiPRO Desktop Tool 122-1503-ND 460.57 | HW-MULTIPRO 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2. XILINX USB, Flying Lead Connector 


The Parallel Cable IV (PC4) is a high-speed download cable that configures or programs all Xilinx FPGA, CPLD, ISP 
PROM and System ACE MPM devices. FEATURES: * Download speed of up to 5 Megabits per second (Mb/s) * In-System 
Programs configures all Xilinx devices: Virtex™ / Virtex-E / Virtex-Il / Virtex-II Pro™, Spartan / Spartan-XL/ Spartan-Il / 
Spartan-llE / Spartan-3, XC9500™ / XC9500XL / XC9500XV, CoolRunner™ (XPLA3) / CoolRunner-Il, XC18VOO™ ISP PROM 
family, XC4000XL™ / XV / EX / E, System ACE™ Multi-Package Module (MPM), Platform Flash PROM family. 

The Ribbon Cable incorporates multiple signal-ground pairs and facilitates error-free connection. 

The Splitter Cable is installed between the mouse cable and the standard 6-pin mini-DIN connector on the host PC. 

The Platform Cable USB is a high-performance download cable that configures or programs ISP PROM, CPLD and 
FPGA devices. A sustained Slave-serial FPGA configuration rate of 24Mb/s is possible in a high-speed USB environment. 
FEATURES: * Automatically senses and adapts to target I/O Voltage * Configures all Xilinx devices » LED status indicator 
The FPGA Flying Lead Connector provides pins on your printed circuit board for your desired configuration mode. 


Parallel Cable IV, Splitter, PC4 / Platform Cable 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
Parallel Cable for Xilinx Devices 122-1276-ND 138.00 HW-PC4 
Ribbon Cable for Multipro or Cable IV 122-1476-ND 8.82 HW-RIBBON14 
Splitter Cable for HW-PC4 122-1475-ND 12.12 HW-PC4-MS 
FPGA Flying Lead Connector 122-1473-ND 16.56 HW-FLYLEADS 
Board Adapter with Wire Leads 122-1530-ND® 27.60 HW-USB-FLYLEADS-G 
Platform Cable USB II 122-1572-ND® 248.40 HW-USB-II-G 


@ RoHS Compliant 


In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities. All devices have a minimum 
of 10,000 program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family 
members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration. Advanced system features include 
output slew rate control and user programmable ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V 
or 5V operation. All outputs provide 24mA drive. 

The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage applications. 


The XC9500XL architectural features address the requirements of in-system programmability. Each user pin is compatible 
with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. The XC9500XL device 
exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing. 

The CoolRunner™-II device is a 3.3V CPLD targeted at power sensitive designs that require leading edge programmable 
logic solutions. CoolRunner CPLDs offer a TotalCMOS™ solution, both in process technology and design technique. Xilinx 
employs a cascade of CMOS gates to implement its sum of products instead of the traditional sense amp approach. 


System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay i) Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers (MHz) Tpp (ns) Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-VQFP 36 800 36 100 (Min.) 5 34 122-1254-ND 11.75 10.90 10.10 XC9536-5V044C 
44-PLCC 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1169-ND 6.15 4.80 4.45 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1170-ND 6.15 4.80 4.45 XC9536-7V044C 
44-PLCC 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1431-ND® 4.05 3.75 3.50 XC9536-10PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1432-ND®@ 4.05 3.75 3.50 XC9536-10VOG44C 
44-PLCC 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1433-ND® 4.00 3.70 3.45 XC9536-15PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1434-ND@ 4.00 3.70 3.45 XC9536-15VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1394-ND® 4.60 4.25 3.95 XC9536-15V0441 
84-PLCC 72 1600 72 83 (Min.) 75 69 122-1262-ND 17.00 14.40 12.45 XC9572-7PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 (Min.) 75 72 122-1447-ND® 29.40 24.85 21.50 XC9572-7PQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 34 122-1439-ND® 7.50 6.35 5.45 XC9572-10PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 69 122-1440-ND@ 10.50 8.85 7.65 XC9572-10PCG84C 
100-TQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1442-ND@ 18.15 15.35 13.25 XC9572-10TQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1443-ND® §.25 4.45 3.85 XC9572-15PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 69 122-1444-ND® 7.35 6.20 5.35 XC9572-15PCG84C 
100-PQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1445-ND@ 12.70 10.75 9.25 XC9572-15PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1446-ND@ 12.70 10.75 9.25 XC9572-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1424-ND@ 43.95 37.15 32.11 XC95108-7TQG100C 
100-PQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1461-ND® 31.40 26.55 22.91 XC95108-10PQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1421-ND® 31.40 26.55 22.91 XC95108-10TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1460-ND® 14.55 12.30 10.60 XC95108-15PCG84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1246-ND 16.70 14.10 12.20 XC95108-15PC841 
100-TQFP 108 2400 108 55 (Min.) 15 81 122-1422-ND® 18.60 15.70 13.55 XC95108-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 50 (Min.) 20 81 122-1423-ND® 16.90 14.30 12.35 XC95108-20TQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 (Min.) 10 81 122-1425-ND® 34.50 29.20 25.21 XC95144-10PQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1426-ND@ 20.55 17.35 15.00 XC95144-15PQG100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1427-ND@ 20.55 17.35 15.00 XC95144-15TQG100C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 (Max.) § 34 122-1571-ND@ 1.44 —_ _ XC9536XL-5PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1465-ND® 1.44 =— _ XC9536XL-5VAG44C 
44-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 78 34 122-1437-ND® 1.14 _ _ XC9536XL-7VAG44C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Max.) 10 34 122-1570-ND@ 1.07 — _ XC9536XL-10PCG44C 
64-VQFP 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1435-ND@ 1.20 - - XC9536XL-10VQG64C 
44-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 18 34 122-1449-ND® 2.88 — - XC9572XL-7VAG44C 
64-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 52 122-1450-ND® 3.36 _ =- XC9572XL-7VQG64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1466-ND®@ 2.04 — — XC9572XL-10PCG44C 
44-VQFP 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1448-ND@ 2.04 _ _ XC9572XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1468-ND@ 3.85 = = XCR3064XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1469-ND® 4.80 — — XCR3064XL-10VQG441 
100-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 100 122-1470-ND® 5.00 = _ XCR3064XL-10VQG100C 
100-VQFP 64 1500 64 95 (Max.) 10 68 122-1284-ND® 6.20 = = XCR3064XL-10VQ100! 
100-VQFP 128 3000 128 95 (Max.) 5.5 84 122-1282-ND 9.60 _— = XCR3128XL-10VQ100C 
144-TQFP 256 6000 256 88 (Max.) 7.0 120 122-1283-ND 16.45 = - XCR3256XL-12T0144C 
Coo!Runner-II — RoHS Compliant 
56-BGA 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1403-ND 1.60 1.50 1.40 XC2C032A-3CPG56C 
32-QFN 32 750 32 323 (Max.) 3.8 21 122-1412-ND 1.15 1.10 1.00 XC2032A-6QFG32C 
44-VQFP 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1404-ND 1.25 1.20 1.15 XC2032A-6VOG44C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1419-ND 3.50 3.35 3.20 XC2C64A-5QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1420-ND 3.40 3.25 3.10 XC2C64A-5VOG44C 
56-BGA 64 1500 64 263 (Max.) 46 45 122-1408-ND 2.80 2.65 2.55 XC2C64A-7CPG56C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1418-ND 2.50 2.40 2.30 XC2C64A-70FG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1410-ND 2.45 2.35 2.20 XC2C64A-7VOG44C 
100-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 64 122-1409-ND 3.05 2.90 2.75 XC2C64A-7VQG100C 
132-BGA 128 3000 128 244 (Max.) 6.7 100 122-1396-ND 7.30 7.00 6.65 XC20128-7CPG132C 
144-TQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1397-ND 6.95 6.65 6.30 XC20128-7T0G144C 
100-VQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 80 122-1285-ND 5.80 5.55 §.25 XC20128-7VQG100C 
132-BGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 106 122-1399-ND 16.95 16.25 15.40 XC20256-7CPG132C 
256-FTBGA 256 6000 256 256 (Max.) 6.7 184 122-1400-ND 15.45 14.80 14.05 XC20256-7FTG256C 
208-PQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 173 122-1411-ND 14.10 13.50 12.80 XC2C256-7PQG208C 
144-TQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 118 122-1401-ND 13.65 13.10 12.40 XC2C256-7T0G144C 
100-VQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 80 122-1402-ND 12.35 11.85 11.25 XC20256-7VQG100C 
256-FTBGA 384 9000 384 217 (Max.) TA 212 122-1414-ND 48.05 46.10 43.70 XC20384-7FTG256C 
256-FBGA 384 9000 384 217 (Max.) 7A 212 122-1405-ND 34.35 32.90 31.21 XC2C384-10FTG256C 
208-PQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7A 173 122-1413-ND 31.85 30.50 28.96 XC2C384-10PQG208C 
144-TQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7A 118 122-1406-ND 23.85 22.85 21.65 XC20384-10TQG144C 
256-FTBGA 512 12000 512 179 (Max.) TA 212 122-1417-ND 66.55 63.80 60.50 XC2C512-7FTG256C 
324-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) 7A 270 122-1415-ND 52.90 50.70 48.10 XC20512-10FGG324C 
256-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) dal 212 122-1407-ND 47.55 45.60 43.21 XC2C512-10FTG256C 
208-PQFP 512 12000 512 179 (Max.) tal 173 122-1416-ND 44.10 42.25 40.06 XC2C512-10PQG208C 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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>< XILINX’ Programmable Gate Arrays 


FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: 


Every Xilinx FPGA performs the function of a custom LSI circuit, 
like a gate array, but the Xilinx device is user-programmable and 
even reprogrammable in the system. Xilinx sells standard off-the- 
shelf devices in many different sizes, speeds, operating temperature 
ranges and packages. The user selects the appropriate Xilinx device 
and then converts the design idea or schematic into a configuration 


data file, using the Xilinx development system software, and loads 
this file into the Xilinx FPGA. XC3000A « Five device types (1300 
~ 7500 gates) * 4-input look-up tables ¢ Flip-flop toggle rate over 
110MHz *No on-chip RAM, data storage limited to flip-flops * Use 
for medium speed, medium complexity applications XC3100A 
* Functionally and bitstream identical with XC3000A series °¢ Five 
device types (1300 ~ 7500 gates) * 4-input look-up tables * No on-chip 
RAM, data storage limited to flip-flops »* Use for high performance 


design, system clock up to 100MHz XC4000/XC4000A » Benefits 
of custom CMOS VLSI »* Gate ranges from 2,000 ~ 20,000 
* Unlimited reprogrammability XC4000E © Ten device 
types (2,000 ~ 25,000 gates) * Dedicated carry network 
* Function generator can be used as RAM * Use for general purpose 
logic and data-path logic XC4000L * Low voltage version of XC4000E 
devices (3.0 ~ 3.6V) XC4000XL * Low voltage version of the 
XC4000EX devices (3.0 ~ 3.6V) 


1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package | Gates |#CLB|Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. ‘J 25 100 | Part No. Package | Gates |#CLB |Pins| Flops| Voltage (V) | Part No. 1 oI 100 Part No. 
XC3000A/XC3100A Series 208-PQFP}10.0K | 400 | 160] 1120] 4.75 ~ 5.25 |122-1105-ND 211.00 194.00 181.01 | XC4010E-2PQ208C 
68-PLCC | 2.0K | 64 |] 64] 256 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1009-ND 15.85 13.40 12.45 | XC3020A-7PC68C 208-PQFP}10.0K | 400 | 160] 1120] 4.75 ~ 5.25 | 122-1106-ND 156.00 144.01 134.01 | XC4010E-3PQ208C 
84-PLCC | 3.0K | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1018-ND 17.70 15.00 13.90 | XC3030A-7PC84C 208-PQFP/13.0K | 576 | 160] 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1111-ND 290.00 268.00 248.01 | XC4013E-2PQ208C 
100-PQFP| 3.0K | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1019-ND 19.55 16.55 15.35 | XC3030A-7PQ100C 208-PQFP|13.0K | 576 | 160} 1536 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1112-ND 215.00 198.00 184.01 | XC4013E-3PQ208C 
84-PLCC | 4.2K | 144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1025-ND 23.05 19.50 18.10 | XC3042A-7PC84C 208-HQFP}20.0K | 784 | 224] 2016 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1114-ND 311.00 286.00 266.01 | XC4020E-2HQ208C 
84-PLCC | 9.0K | 320 [144] 928 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1046-ND 53.25 47.65 44.26 | XC3190A-3PC84C. 240-HOFP|20.0K | 784 | 193 | 2016 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1116-ND__—533.00 492.00 __ 457.00 | XC4020E-2HQ240C 
XC4000/XC4000A Series XC4000L Series 
84-PLCC | 3.0K ] 100 ] 61 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 | XC4003-6PC84C 84-PLCC | 5.0K | 196 | 61 | 616 | 3.0~3.6 | 122-1120-ND 29.50 27.40 25.45 | XC4005L-5PC84C 
208-PQFP| 8.0K | 324 |144| 936 | 4.75 ~5.25 |122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 | XC4008-5PQ208C 100-PQFP| 5.0K | 196 | 81) 616 | 3.0~3.6 | 122-1121-ND 45.75 42.15 39.15 | XC4005L-5PQ100C 
XC4000E Series 208-PQFP| 5.0K | 196 }112] 616 | 3.0~3.6 | 122-1122-ND 51.50 47.50 44.11 | XC4005L-5PQ208C 
B4-PLCC 5.0K 1196] 61] 616 | 4.75 ~5.25 | 122-1180-ND 34.65 31.95 29.71 | XC4005E-4PC84C 84-PLCC /10.0K | 400 | 61 | 1120} 3.0~3.6 | 122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 | XC4010L-5PC84C 
460-PQFP| 5.0K | 196 |112] 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1090-ND 66.70 61.50 57.11 | XC4005E-3PQ160C 208-PQFP/13.0K | 576 |160|1536| 3.0~3.6 |122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 | XC4013L-5PQ208C 
208-PQFP| 6.0K | 256 | 128} 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1094-ND 82.65 76.20 70.80 | XC4006E-3PQ208C XC4000XL Series 
208-PQFP| 6.0K | 256 | 128} 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 | XC4006E-4PQ208C 240-HOFP|36.0K |1296 | 193] 3168] 3.0~3.6 |122-1129-ND 377.00 338.01 292.00 | XC4036XL-1HQ240C 
160-PQFP|10.0K | 400 | 160} 1120 | 4.75 ~ 5.25 |122-1103-ND 131.00 121.00 112.00 | XC4010E-3PQ160C 240-HOFP|36.0K |1296 | 193] 3168] 3.0~3.6 |122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 | XC4036XL-2HQ240C 
Serial Configuration PROMs 
Memory | Volt- | Digi-Key Price Each Xilinx Memory Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Size age | Part No. 1 100 Part No. Package Size Vecint Part No. il 25 100 | Part No. 
XC17/18 OTP Series XCF Flash Prom Series — RoHS Compliant 
8-Dip 36K 5 122-1509-ND® 4.15 3.50 3.05 | XC1736EPDG8C e ie 5 
8-SOIC 36K 5 429-1510-NDe 5.00 420 3.65 | XC1736ESOG8C 20-TSSOP 1.0M 3.3 122-1286-5-ND 3.15 3.10 3.00 | XCFO1SVOG20C 
8-SOIC 36K 5 122-1192-ND 5.00 4.20 3.65 | XC1736EVO8C 20-TSSOP 2.0M 3.3 122-1287-5-ND 4.25 4.15 4.05 | XCFO2SVOG20C 
aoe ak | oS eeneeenaa ee eae Bag | Met TeONteDGeC | | ao-tssop | 4om | 33 | 122-1288-5-ND 695 6.80 6.60 | xcFo4svoaz0c 
8-SOIC 65K 3 122-1194-ND 6.55 5.55 4.80 | XC1765ELVO8C 48-FBGA 8.0M 1.8 122-1453-ND 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PFSG48C 
8-Dip 65K 5 | 122-1188-ND 4.80 4.05 3.50 | XC1765EPD8C : age gees 
8-Dip 65K 5 129-1577-5-ND@ NEW! 430 405 350 | XC1765EPDG8C 48-TSOP 8.0M 1.8 122-1454-5-ND 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PVOG48C 
8-Dip 128K 3 122-1198-ND 6.40 5.75 5.35 | XC17128ELPD8C 48-FBGA 16.0M 1.8 122-1455-ND 16.15 15.75 15.30 | XCFI6PFSG48C 
8-Dip 256K 5 122-1199-ND 13.75 12.30 11.40 | XC17256EPD8C 
B-S0IC 256K 3 129-1202-ND 10.25 9.50 8.85 | XC17256ELVO8C 48-TSOP 16.0M 1.8 122-1456-5-ND 16.15 15.75 15.30 | XCFI6PVOG48C 
8-Dip 256K 5 122-1576-5-ND@ NEW! 13.75 12.30 11.40 | XC17256EPDG8C 48-FBGA 32.0M 1.8 122-1457-ND 26.25 25.65 24.91 | XCF32PFSG48C 
20-PLCC 1.0M 3.3 | 122-1463-ND@ 20.00 16.95 14.65 | XC18V01PCG20C 
20-soic | tom | 33 | 122-1464-NDe 20.00 1695 14.65 | xC18vo1soG20¢ 4e-TSOP | 320M ) 18 Sos imme EEL heer voce 
RoHS Compliant 64-FTBGA 128M 1.8 122-1578-ND NEW! 48.00 _ — | XCF128XFTG64C 
J] Roman-Jones, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 


The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low-cost alternative for programming any 
Xilinx XC17xx Family Serial PROM devices. The programmer product consists of an external 
programmer and associated interface software. The programmer and software have been tested 


and certified by Xilinx. 


Features: ¢ Parallel port interface which can be directly connected (if cable is desired - 


recommend M7PSG-2506J-ND) * Coexists with printers using an A/B switchbox «No special 


interface cards required * Operates on 9 volt battery (not included, recommend P145-ND) 
¢ Supports ALL Xilinx Serial PROMs « Simple user interface. Easy-to-use software * Supported 
under DOS 2.2 or greater, Windows 95/98 and Windows NT 4.0 * Supports both Intel Hex and 
Binary files generated by Xilinx compilers 

¢ Software not included. Requires downloading from www.roman-jones.com 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Programmer 
SPROM Programmer with 8-Dip ZIF Socket SPROM-TZS-ND 139.95 
Adapters 

8-Pin Dip to 8-Pin SOIC/VOIC SA1-ND 44.95 
8-Pin Dip to 44-Pin VOFP SA2-ND 95.95 
8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SA5-ND 64.95 


¢ Free updates also available via FTP download 


NEW! A Jum Innovation Station 


Nano Boards 


Features: 


* A range of swappable target-FPGA and processor daugh- 
ter boards, supporting devices from all major chip vendors 
*Three swappable peripheral board connectors (three multi- 
function peripheral boards fitted to standard) * Automatic 
detection of peripheral and daughter board configuration 
for plug and play platform creation »* NanoTalk provides 
real time communication with Altium Designer * High 
speed USB 2.0 NanoBoard-to-PC interface for fast device 
programming and LiveDesign development »* Dual User 
Board JTAG headers for direct LiveDesign development on 
production board * Master/Slave connectors for chaining multiple NanoBoards for multiple-FPGA system 
development ¢ Intelligent NanoBoard controller operated through a LCD touch screen * Programmable clock, 
6 ~ 200MHz, available to target FPGA * SPI Real-Time Clock with 3V battery back-up * Sophisticated I2S- 
based stereo audio system, with on-board amplifiers and mixer, and stereo speakers mounted in the Desktop 
NanoBoard stand * Comprehensive video support, including S-video and composite video in/out, and VGA 
out * Standard memory interfaces, including IDE, Compact flash, SD memory card * Variety of standard com- 
munication interfaces, including USB, Ethernet, RS-232 serial, CAN, PS/2 mini-DIN » Four channel, 8-bit ADC 
and 10-bit DAC, 12C-compatible * Variety of general purpose switches and LEDs 


(14-103-04-1-AIS-ALTERA) 


NANO-CYCLONE-ND 


(Includes: 807-1002-ND Daughter Board) .............. 0. ccc cc ecece ec eee ee eee ee eee et ee teeeeneeeeneees $4300.01 
NANO-ECP-ND (14-103-04-1-AIS-LATTICE) 

(Includes: 807-1003-ND Daughter Board) ...............:cceceesecees eee es ee teeeereseeneeeeneeneneee en $4300.01 
NANO-SPARTAN-ND = (14-103-04-1-AIS-XILINX) 

(Includes: 807-1001-ND Daughter Board) ................ccccc cece eee cece eect ee eee este eee eeeeeneenes $4300.01 


Daughter Boards 


Features for all Daughter Boards: On-board memories available for use by FPGA designs: * 256K x 32-bit 
common-bus SRAM (1MByte) * 16M x 32-bit common-bus SDRAM (64MByte) * 16M x 16-bit common-bus 
Flash memory (32MByte) * Dual 256K x 16-bit independent SRAM (512KByte each) * 1-Wire® memory 
device used to store board ID and related information 

Xilinx® Spartan™-3: The XC3S1500-4FGG676C device on the daughter board is a member of the 1.2V 
Spartan-3 family of FPGAs. The Spartan-3 provides a low-cost, high-density solution for applications such as 
those targeted to the consumer electronics industry. The entire Spartan-3 family includes eight devices offer- 
ing densities ranging from 50,000 to 5,000,000 gates. The XC3S1500-4FGG676C offers 1.5 million gates. 
807-1001-ND (12-401-DB30) $495.00 
Altera® Cyclone™ Il: The EP2C35F672C8 device on the daughter board is a member of the 1.2V Cyclone 
Il family of FPGAs. The Cyclone II provides a low-cost, high-density solution for applications such as those 
targeted to the consumer electronics industry. The entire Cyclone II family includes seven devices offering 
densities ranging from 4,608 to 68.416 Logic Elements. The EP2C35F672C8 offers 33,216 Logic Elements. 
807-1002-ND (12-401-DB31) $495.00 
LatticeECP™: The LFECP33E-3FN672C device on the daughter board is a member of the 1.2V ECP family 
of FPGAs. The ECP provides a cow-cost, high-density solution for applications such as those targeted to the 
consumer electronics industry. The entire ECP family includes five devices offering densities ranging from 
6,100 to 32,800 LUT’s. The LFECP33E-3FN672C offers 32,800 LUTs. 

807-1003-ND (12-401-DB32) $495.00 
Xilinx® Virtex®-4: The XC4VLX25-10FF668C device on the daughter board is a member of the Virtex-4 
family of FPGAs. The Virtex-4 family is comprised of 17 devices in total, over three platform families, LX, SX 
and FX. The LX series, of which the daughter board device is a member, provide a high performance solution 
for logic applications. The Virtex-4 family provides devices offering densities ranging from 12,312 to 200,448 
Logic Cells. The XC4VLX25-10FF668C offers 24,192 Logic Cells. 

807-1004-ND (12-401-DB36) $995.00 
Xilinx® Virtex®-4SX: The XC4VSX35-10FFG668C device on the daughter board is a member of the Virtex-4 
family of FPGAs. The Virtex-4 family is comprised of 17 devices in total, over three platform families, LX, SX 
and FX. The SX series, of which the daughter board device is a member, provide a high performance solution 
for logic applications. The Virtex-4 family provides devices offering densities ranging from 12,312 to 200,448 
Logic Cells. The XC4VSX35-10FFG668C offers 34,560 Logic Cells. 


807-1005-ND (12-401-DB46) 


$1195.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ARRIA™: Combines protocol-optimized serial transceivers with reliable packaging 
technology and a proven logic array. These devices include 4 ~ 12 high-speed 
transceiver channels, each incorporating clock/data recovery (CDR) technology 
and embedded SERDES circuitry optimally designed to support PCI-Express, 
Gigabit Ethernet, and Serial RapidlO protocols. The transceivers have been 
optimized to simply and efficiently implement bridging and endpoint applications. 
ACEX®: High-performance embedded RAM blocks that can implement dual- 
port RAM, ROM, FIFO or logic * 64-bit, 66MHz PCI support * PLLs for clock 
management * ClockBoost® feature to multiply the system clock inside the ACEX 
1K device * MultiVolt™ 1/0 operation 

APEX™: With devices ranging from 30,000 ~ 1.5 million system gates and clock 
rates up to 840MHz, Altera’s APEX 20K FPGA family offers complete system- 
level integration on a single device, leading to extensive cost and performance 
advantages. 

CYCLONE®/CYCLONE II: A low-cost alternative to ASICs. Cyclone provides a 
flexible, risk-free option without up-front non-recurring engineering charges. 
A low-cost solution unmatched by any other FPGA Cyclone II devices offer 
advanced features such as embedded 18 x 18 multipliers for high-performance 
(DSP) applications and support for memory interfaces such as DDR2 (up to 334 
Mbps) and QDRII (up to 668 Mbps). 

CYCLONE Ill: Delivers an unprecedented combination of low power, high 
functionality, and low cost. Cyclone Ill FBGAs also include a number of features 
and enhancements, intellectual property support, and other design resources to 


optimize them for use in specific application areas. 

STRATIX®: The device family is based on a 1.5V, 0.13pm, all-layer-copper 
process Up to 79,040 logic elements »* 7Mbits of embedded memory, 
optimized (DSP) blocks, and high-performance I/O capabilities. 

STRATIX II: Based on a 1.2V, 90nm, SRAM process, with densities from 15,600 
~ 179,400 logic elements. Up to 9Mbits of on-chip RAM. Up to 12 PLLs and 16 
global clock networks. Up to 384 embedded multipliers in DSP blocks, source- 
synchronous differential signaling with dedicated (DPA) circuitry operating at up 
to 1.040 Gbps. » Dedicated serializer/deserializer (SERDES) circuitry to support 
the LVDS and HyperTransport™ differential 1/0 electrical standards, supports 10 
Gigabit Ethernet XSBI, SFI-4, SPI-4.2, HyperTransport, RadiolO™ and UTOPIA 
IV standards. 

STRATIX II GX: This family of devices is Altera’s third generation of FPGAs to 
combine high-speed serial transceivers with a scalable, high-performance logic 
array. Statix Il GX devices include 4 ~ 20 high-speed transceiver channels, 
each incorporating clock/data recovery unit (CRU) technology and embedded 
SERDES capability at data rates of up to 6.375 gigabits per second (Gbps). The 
transceivers are grouped into four-channel transceiver blocks, and are designed 
for low power consumption and small die size. The Stratix Il GX FPGA technology 
is built upon the Stratix Il architecture, and offers a 1.2V logic array. This makes 
Stratix Il GX devices ideal for high-speed backplane interface, chip-to-chip, and 
communications protocol-bridging applications. 


STRATIX Ill: This family includes the following two device variants: © Stratix III 
L devices focused on logic-rich applications » Stratix Ill E devices focused on 
digital signal processing (DSP)-rich and memory-rich applications. * The Stratix 
III offers vertical migrations, not only within, but across the L and E variants to 
offer the most flexibility in device selection. Altera has taken the industry leading 
architecture of the Stratix device series and refined it even further for a 65-nm 
process node. As a result, Statix FPGAs are the ideal solution for your next 
generation high-end designs. 

FLEX® 6000: Programmable logic device family delivers the flexibility and 
time-to-market of programmable logic at prices that are competitive with gate 
arrays. Featuring the industry's most efficient architecture (OptiFLEX, FLEX 6000 
devices provide a flexible and cost-effective alternative to ASICs for high-volume 
production. 

FLEX 8000: Offers devices ranging from 2,500 ~ 16,000 gates with fast, 
predictable interconnect delays. The Flex 8000 family combines the high speed, 
predictable timing, and ease-of-use of EPLDs with the high register count, low 
standby power, and in-circuit reconfigurability of FPGAs. 

FLEX 10K: Embedded programmable logic family delivers the flexibility of 
traditional programmable logic together with the efficiency and density of 
embedded gate arrays. Ranging from 10,000 ~ 250,000 typical gates, and up to 
204MHz system speed. FLEX 10K devices are specifically designed to meet the 
demands of mid-density gate array designs. 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 

ARRIA — RoHS Compliant 208-PQFP {100,000} 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1003-NDt 72.00 | EP1K100Q1208-2 
484-FBGA | 20,000 | 230 | 1.2V | 1,229,184 Fast | 544-2395-ND 170.00 | EP1AGX20CF484C6N 208-PQFP |100,000] 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1826-ND@f 72.00 | EP1K100Q1208-2N 
484-FBGA | 20,000 | 230 | 1.2V | 1,229,184 Fast | 544-2399-ND 204.00 | EP1AGX20CF48416N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1022-ND 94.80 | EP1K100FC256-1 
780-FBGA | 20,000 | 341 | 1.2V | 1,229,184 Fast | 544-2373-ND 210.00 | EP1AGX20CF780C6N 256-FBGA 100,000} 186 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1819-ND@ 94.80 | EP1K100FC256-1N 
780-FBGA | 20,000 | 341 | 1.2V | 1,229,184 Fast | 544-2381-ND 252.00 | EP1AGX20CF78016N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1023-ND 63.60 | EP1K100FC256-2 
780-FBGA | 35,000 | 341 | 1.2V_| 1,348,416 Fast__| 544-2382-ND 348.00 | EP1AGX35CF78016N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1820-ND® 63.60 | EP1K100FC256-2N 
484-FBGA | 35,000 | 230 | 1.2V | 1,348,416 Fast | 544-2396-ND 230.00 | EP1AGX35CF484C6N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V 49,152 Slow | 544-1024-ND 47.40 | EP1K100FC256-3 
484-FBGA | 35,000 | 230 | 1.2V | 1,348,416 Fast | 544-2400-ND 276.00 | EP1AGX35CF48416N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V 49,152 Slow | 544-1821-ND® 47.40 | EP1K100FC256-3N 
780-FBGA | 35,000 | 341 | 1.2V | 1,348,416 Fast | 544-2374-ND 290.00 | EP1AGX35DF780C6N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1025-NDt 94.80 | EP1K100FI256-2 
484-FBGA | 50,000 | 229 | 1.2V | 2,475,072 Fast | 544-2397-ND 350.00 | EP1AGX50CF484C6N 484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1060-ND 123.60 | EP1K100FC484-1 
484-FBGA | 50,000 | 229 | 1.2V_ | 2,475,072 Fast__| 544-2401-ND 420.00 | EP1AGX50CF48416N 484-FBGA |100,000] 333 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1061-ND 82.80 | EP1K100FC484-2 
780-FBGA | 50,000 | 350 | 1.2V | 2,475,072 Fast | 544-2375-ND 430.00 | EP1AGX50DF780C6N 484-FBGA |100,000] 333 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1822-ND@ 82.80 | EP1K100FC484-2N 
780-FBGA | 50,000 | 350 | 1.2V | 2,475,072 Fast | 544-2383-ND 516.00 | EP1AGX50DF78016N 484-FBGA |100,000] 333 | 2.5V 49,152 Slow | 544-1062-ND 62.40 | EP1K100FC484-3 
1152-FBGA | 50,000 | 514 | 1.2V | 2,475,072 Fast | 544-2376-ND 530.00 | EP1AGX50DF1152C6N 484-FBGA |100,000] 333 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1063-NDt 116.40 | EP1K100F1484-2 
1152-FBGA | 50,000 | 514 | 1.2V | 2,475,072 Fast | 544-2384-ND 636.00 | EP1AGXSODF115216N APEX 
484-FBGA | 60,000 | 229 | 1.2V_ | 2,528,640 Fast__| 544-2398-ND 420.00 | EP1AGX60CF484C6N 144-TQFP | 30,000 | 92 1.8V 24,576 Slow | 544-1865-ND 33.60 | EP20K30ETC144-3 
484-FBGA | 60,000 | 229 | 1.2V [2,528,640 Fast | 544-2402-ND 504.00 | EP1AGX60CF48416N 356-BGA |100,000| 246 | 1.8V 53,248 Slow | 544-1091-ND 108.00 | EP20K100EBC356-3 
780-FBGA | 60,000 | 350 | 1.2V | 2,528,640 Fast | 544-2377-ND 520.00 | EP1AGX60DF780C6N 324-FBGA 100,000} 246 | 1.8V 53,248 Fast | 544-2090-ND 196.80 | EP20K100EFC324-1 
780-FBGA | 60,000 | 350 | 1.2V | 2,528,640 Fast | 544-2385-ND 624.00 | EP1AGX60DF78016N 324-FBGA 100,000} 246 | 1.8V 53,248 Slow | 544-1092-ND 98.40 | EP20K100EFC324-3 
1152-FBGA | 60,000 | 514 | 1.2V | 2,528,640 Fast | 544-2378-ND 620.00 | EP1AGX60EF1152C6N 208-PQFP |100,000| 246 | 1.8V 53,248 Slow | 544-2092-ND. 84.00 | EP20K100EQC208-3 
1152-FBGA | 60,000 | 514 | 1.2V_| 2,528,640 Fast__| 544-2386-ND 744.00 | EP1AGX60EF115216N 240-PQFP |100,000| 183 | 1.8V 53,248 Fast | 544-1863-ND 172.80 | EP20K100EQC240-1 
1152-FBGA | 90,000 ] 538 | 1.2V | 4,477,824 Fast | 544-2379-ND 730.00 | EP1AGX90EF1152C6N 240-PQFP |100,000} 183 | 1.8V 53,248 | Medium | 544-1864-ND 121.20 | EP20K100E0C240-2 
1152-FBGA | 90,000 | 538 | 1.2V_ | 4,477,824 Fast__| 544-2387-ND 876.00 | EP1AGX90EF115216N 240-PQFP {100,000} 183 | 1.8V 53,248 Slow | 544-1093-ND 86.40 | EP20K100EQC240-3 

ACEX 240-PQFP |100,000] 189 | 2.5V 53,248 Slow | 544-1094-ND 86.40 | EP20K1000C240-3 

100-TQFP | 10,000 | 66 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1027-ND 10.56 | EP1K10TC100-3 324-FBGA |100,000| 246 | 1.8V 53,248 | Medium | 544-2091-ND¢ 208.80 | EP20K100EFI324-2x 
100-TQFP | 10,000 | 66 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1828-ND® 10.56 | EP1K10TC100-3N 240-PQFP |200,000] 168 | 1.8V | 106,496 Slow | 544-1095-ND 216.00 | EP20K200EQC240-3 
100-TQFP | 10,000 | 66 | 2.5V 12,288 | Medium | 544-2082-NDt 21.00 | EP1K10T1100-2 484-FBGA |200,000] 376 | 1.8V | 106,496 Fast | 544-1096-ND 470.40 | EP20K200EFC484-1 
100-TQFP | 10,000 | 66 | 2.5V 12,288 | Medium | 544-2083-ND@t 21.00 | EP1K10T1100-2N 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 Fast | 544-1097-ND 482.40 | EP20K200EFC484-1X 
144-TOFP | 10,000 | 92 2.5V 12,288 | Medium | 544-2081-ND 16.50 | EP1K10TC144-2 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Medium | 544-1098-ND 340.80 | EP20K200EFC484-2X 
144-TOFP [10,000 | 92 2.5V 72,288 | Medium | 544-1829-ND@ 16.50 | EP1K1010144-2N 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V_ | 106,496 Slow | 544-1099-ND. 235.20 | EP20K200EFC484-3 
144-TQFP | 10,000 | 92 2.5V 12,288 Slow | 544-1064-ND 12.30 | EP1K10TC144-3 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Medium | 544-2093-NDt 482.40 | EP20K200EFI484-2X 
144-TOFP | 10,000 | 92 2.5V 12,288 Slow | 544-1830-ND@ 42.30 | EP1K10TC144-3N 652-BGA |400,000| 488 | 1.8V | 212,992 Fast | 544-2094-ND 972.00 | EP20K400EBC652-1X 
208-PQFP | 10,000 | 120 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1090-ND 13.80 | EP1K10QC208-3 652-BGA |400,000| 488 | 1.8V | 212,992 Slow | 544-1135-ND. 468.00 | EP20K400EBC652-3 
208-PQFP | 10,000 | 120 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1827-ND@ 13.80 | EP1K10QC0208-3N 672-FBGA |400,000| 488 | 1.8V | 212,992 Fast | 544-1102-ND 1392.00 | EP20K400EFC672-1X 
256-FBGA | 10,000 | 136 | 2.5V 12,288 Slow | 544-1026-ND 15.60 | EP1K10FC256-3 672-FBGA |400,000| 488 | 1.8V | 212,992 | Medium | 544-2095-ND 984.00 | EP20K400EFC672-2X 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Fast | 544-1065-ND 34.80 | EP1K307TC144-1 672-FBGA |600,000| 488 | 1.8V | 311,296 Fast | 544-2096-ND 1884.00 | EP20K600EFC672-1X 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Fast | 544-1837-ND@ 34.80 | EP1K307TC144-1N CYCLONE 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1066-ND 23.70 | EP1K307C144-2 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 Fast | 544-1014-ND 17.60 | EP1C3T100C6 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1838-ND® 23.70 | EP1K301TC144-2N 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 Fast | 544-1799-ND@ 16.00 | EP1C3T100C6N 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1067-ND 17.40 | EP1K30TC144-3 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1015-ND 14.08 | EP1C3T100C7 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1839-ND@ 17.40 | EP1K30TC144-3N 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1800-ND® 12.80 | EP1C3T100C7N 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1068-NDt 34.80 | EP1K30TI144-2 100-TOFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 Slow | 544-1016-ND. 11.77 | EP103T100C8 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1840-ND@t 34.80 | EP1K30TI144-2N 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 Slow | 544-1664-ND® 10.70 | EP1C3T100C8N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Fast__| 544-1004-ND 40.20 | EP1K30QC208-1 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1017-NDt 17.60 | EP1C3T10017 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Fast | 544-1834-ND@ 40.20 | EP1K300C208-1N 100-TQFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1663-ND@t 16.00 | EP1C3T10017N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1005-ND 27.00 | EP1K300C208-2 144-TQFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 Fast | 544-1050-ND 20.24 | EP1C3T144C6 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1835-ND® 27.00 | EP1K300C208-2N 144-TQFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 Fast__| 544-1662-ND@ 18.40 | EP1C3T144C6N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1006-ND 20.10 | EP1K300C208-3 144-TQFP | 2,910 | 104 ] 1.5V 59,904 | Medium | 544-1051-ND 16.17 | EP1C3T144C7 
208-PQFP_| 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1836-ND® 20.10 | EP1K300C208-3N 144-TQFP | 2,910 | 401 | 1.5V 59,904 | Medium | 544-1661-ND@ 14.70 | EP103T144C7N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 Fast | 544-1028-ND 45.60 | EP1K30FC256-1 144-TQFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 Slow | 544-1052-ND. 13.53 | EP103T144C8 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1831-ND 30.60 | EP1K30FC256-2 144-TQFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 Slow | 544-1801-ND® 12.30 | EP103T144C8N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1029-ND 22.80 | EP1K30FC256-3 144-TQFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 | Medium | 544-1053-ND¢ 20.24 |EP1C3T14417 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 Slow | 544-1832-ND@ 22.80 | EP1K30FC256-3N 144-TQFP | 2,910 | 104 ] 1.5V 59,904 | Medium | 544-1802-ND@t 18.40 | EP1C3T14417N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1833-NDt 45.60 | EP1K30F1256-2 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Fast | 544-1042-ND 31.68 | EP1C4F324C6 
144-TOFP [50,000 | 102 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1072-ND 49.20 | EP1K501TC 144-1 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Fast | 544-1803-ND@ 28.80 | EP1C4F324C6N 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1073-ND 33.00 | EP1K507C144-2 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 | Medium | 544-1043-ND 25.41 | EP1C4F324C7 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1848-ND@ 33.00 | EP1K507TC144-2N 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Slow | 544-1044-ND 21.12 | EP1C4F324C8 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1074-ND 24.60 | EP1K507C144-3 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Slow | 544-1804-ND® 19.20 | EP1C4F324C8N 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1849-ND@ 24.60 | EP1K507C144-3N 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 | Medium | 544-1045-NDt 31.68 | EP1C4F32417 
144-TOFP [50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1075-NDT 49.20 | EP1K507T1144-2 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Fast | 544-1054-ND 38.17 | EP1C4F400C6 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1850-ND@t 49.20 | EP1K50T1144-2N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Fast | 544-1805-ND@ 34.70 | EP1C4F400C6N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1007-ND 54.00 | EP1K50QC208-1 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336__| Medium | 544-2079-ND 30.47 | EP1C4F400C7 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1843-ND@ 54.00 | EP1K500C208-1N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Slow | 544-1055-ND 25.41 | EP1C4F400C8 
208-PQFP_| 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 _| Medium | 544-1008-ND 36.60 | EP1K50QC208-2 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Slow | 544-1806-ND@ 23.10 | EP1C4F400C8N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1844-ND@ 36.60 | EP1K500C208-2N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 | Medium | 544-2080-NDt 38.17 | EP1C4F40017 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1009-ND 27.00 | EP1K500C208-3 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Fast | 544-1056-ND 28.93 | EP1C61144C6 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1845-ND® 27.00 | EP1K500C208-3N 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Fast_ | 544-1815-ND@ 26.30 | EP1C6T144C6N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1010-NDt 54.00 | EP1K50Q1208-2 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium | 544-1057-ND 22.99 | EP1C61144C7 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1846-ND@t 54.00 | EP1K5001208-2N 144-TOFP | 5,980 ) 98 1.5V 92,160 | Medium | 544-1816-ND@ 20.90 | EP1C6T144C7N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1030-ND 68.40 | EP1K50FC256-1 144-TOQFP | 5,980 ) 98 1.5V 92,160 Slow | 544-1058-ND 19.25 | EP1C6T144C8 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1031-ND 46.20 | EP1K50FC256-2 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Slow | 544-1817-ND@ 17.50 | EP1C6T144C8N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1841-ND@ 46.20 | EP1K50FC256-2N 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 _| Medium | 544-1059-NDt 28.93 | EP1C6T14417 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 25V | 40,960 Slow | 544-1032-ND 34.20 | EP1K50FC256-3 144-TOFP | 5,980 ] 98 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1818-ND@t 26.30 | EP1C6T14417N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1842-ND@ 34.20 | EP1K50FC256-3N 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1083-ND 31.24 | EP1C60240C6 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1033-NDT 68.40 | EP1K50F1256-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1811-ND@ 28.40 | EP1C6Q240C6N 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V 40,960 Fast | 544-1069-ND 86.40 | EP1K50FC484-1 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1084-ND 24.97 | EP1C6Q240C7 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1070-ND 58.80 | EP1K50FC484-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 _| Medium | 544-1812-ND@ 22.70 | EP1C6Q240C7N 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1071-ND 42.00 | EP1K50FC484-3 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Slow | 544-1085-ND 20.79 | EP1C60240C8 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 Fast _| 544-1000-ND 75.60 | EP1K100QC208-1 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Slow | 544-1813-ND@ 18.90 | EP1C6Q240C8N 
208-PQFP |100,000] 147 | 2.5V 49,152 Fast | 544-1823-ND@ 75.60 | EP1K1000C208-1N 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium | 544-1086-NDt 31.24 | EP1C6Q24017 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1001-ND 51.60 | EP1K1000C208-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 |) Medium | 544-1814-ND@t 28.40 | EP1C6024017N 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1824-ND@ 51.60 | EP1K100QC208-2N 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1018-ND 35.64 | EP1C6F256C6 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V 49,152 Slow | 544-1002-ND 37.80 | EP1K1000C208-3 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1807-ND@ 32.40 | EPIC6F256C6N 
208-PaFP 100,000] 147 | 25V | 49,152 | Slow | 544-1825-ND@ 37.80 | EP1K1000C208-3N @ROHS Compliant ¢ Industrial Temperature: 40°C ~ 100°C 0 Tube (Continued) 
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JNDTSRY\, FPGAS (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 

256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium [544-1019-ND 28.49 | EPICOF256C7 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1364-ND 61.93 | EP2C20F484C7 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1808-ND@ 25.90 | EP1CGF256C7N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1669-ND® 56.30 | EP2C20F484C7N 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow | 544-1020-ND 23.76 | EP1CGF256C8 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1365-ND 51.59 | EP2C20F484C8 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow | 544-1809-ND@ 21.60 | EP1COF256C8N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1668-ND@ 46.90 | EP2C20F484C8N 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V_ | 92,160 | Medium | 544-1021-NDt 35.64 | EP1C6F25617 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Slow | 544-2104-NDt 61.93 | EP2C20F48418 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1810-ND@T 32.40 | EPTCOF25617N 484-FBGA [18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2105-NDet 56.30 | EP2C20F48418N 
240-POFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1079-ND 58.52 | EP1C120240C6 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1076-ND 149.60 | EP2C35F484C6 
240-POFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1793-ND@ 53.20 | EP1C120240C6N 484-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1686-ND@ 136.00 | EP2C35F484C6N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1080-ND 46.75 | EP1C120240C7 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1077-ND 124.63 | EP2C35F484C7 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V_| 239,616 | Medium | 544-1794-ND@ 42.50 | EP1C120240C7N 484-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_| 483,840 | Medium | 544-1685-ND@ 113.30 | EP2C35F484C7N 
240-ParP [12,060 [173 | 1.5V | 239,616 | Slow |544-1081-ND 39.05 | EP1C120240C8 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1078-ND 99.77 | EP2C35F484C8 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1795-ND@ 35.50 | EP1C120240C8N 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1366-NDe 90.70 | EP2C35F484C8N 
240-POFP | 12,060 | 173 ) 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1082-NDt 58.52 | EP1C12024017 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2108-NDt 124.63 | EP2C35F48418 
240-POFP | 12,060] 173 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1796-ND@t 53.20 | EP1C12024017N 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2109-NDet 113.30 | EP2C35F48418N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1788-ND 61.60 | EP1C12F256C6 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-2112-ND 149.60 | EP2C35U484C6 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1789-ND® 56.00 | EPICT2F256C6N 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2113-ND 99.77 | EP2C35U484C8 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1011-ND 49.28 | EP1C12F256C7 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2114-NDe 90.70 | EP2C35U484C8N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1790-ND® 44.80 | EP1C12F256C7N 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2115-NDet 113.30 | EP2C35U48418N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1012-ND 41.03 | EP1C12F256C8 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1087-ND 164.56 | EP2C35F672C6 
cane aes He a 239,616 oot aaa _ EPICI2EZ56C8N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_| 483,840 | Fast | 544-1694-ND@ 149.60 | EP2C35F672C6N 

- A i i edium | 544-T013- ; 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1088-ND 187.17 | EP2C35F672C7 
256-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1676-ND@t 56.00 | EP1C12F25617N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1693-ND@ 124.70 | EP2C35F672C7N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1034-ND 64.57 | EP1012F32466 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1692-NDe 99.70 | EP2C35F672C8N 
S24 BGA 12,080 249 ey 239,616 fast ean _ En ICHESeAceN 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2110-NDt 137.17 | EP2C35F67218 

‘ : K edium | 544-1035- E 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_ | 483,840 | Slow | 544-2111-NDet 124.70 | EP2C35F67218N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1679-ND@ 46.90 | EP1C12F324C7N 484-FBGA [50,528 | 294 | 1.2V 594,432 Fast | 544-2116-ND 264.00 | EP2C50F484C6 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1036-ND 43.01 | EP1C12F324C8 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2117-ND® 240.00 | EP2C50F484C6N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1792-ND@ 39.10 | EP1C12F324C8N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-2118-ND 211.20 | EP2C50F484C7 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1037-NDt 64.57 | EP1C12F32417 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-2119-ND@ 192.00 | EP2C50F484C7N 
oer reGh 0,060 88 1 oot fast Te ee 2.00 SE rea 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V_| 594,432 | Slow | 544-2120-ND 176.00 | EP2S50F484C8 

Pl k . ; as -1797- ; 484-FBGA [50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Slow | 544-2121-ND® 160.00 | EP2C50F484C8N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 Medium 544-1039-ND 79.20 | EP1C20F324C7 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V 594,432 Slow | 544-2122-NDt 211.20 | EP2C50F48418 
324-FBGA | 20,060 | 301 1.5V | 294,912 | Medium | 544-1678-ND® 72.00 | EP1C20F324C7N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V 594,432 Slow | 544-2123-ND@t 192.00 | EP2C50F48418N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Slow | 544-1040-ND 66.00 | EP1C20F324¢8 484-UBGA | 50,528 | 294 ) 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2128-ND 264.00 | EP2C50U484C6 
a age poe oe i Bie rtd SaEOORIaG 50.08 poieoeeeaaes 484-UBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-2129-ND@ 192.00 | EP2C50U484C7N 

i f : ; edium | 544-1041- . 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 [ Fast | 544-2124-ND 281.60 | EP2C50F672C6 
324-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium | 544-1677-ND@t 90.00 | EP1C20F32417N 672-FBGA | 50.528 | 450 | 1.2V | 594.432 rest agate 256.00 | EP2C50F672C6N 
yea Sete a vey oereta el ae eNO. ed See a 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-1443-ND 225.50 | EP2C50F672C7 

: , : ; -1687- . 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-1691-ND® 205.00 | EP2C50F672C7N 
ate 0,060 a 1V ae ote Medium eee —_ See 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2v | 594.432 Slow. | $44-1444.ND 188.10 | EP2C50F672C8 

f i , ; -1048- : 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Si 544-1690-ND® 171.00 | EP2C50F672C8N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V_| 294.912 | Medium | 544-1049-NDt 108.57 | EP1C20F40017 672-FBGA | 50,528 | 450 | 12V | 594.439 Siew 544-2126-NDt 99550 | EP2C50F67218 

CYCLONE II 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Slow | 544-2127-NDet 205.00 | EP2C50F67218N 
iin ed e 7 Tiana Fast Zoe ane Ete 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000] Fast | 544-2140-ND 387.20 | EP2C70F672C6 

- f : y ast | 544-2137-ND@ : 5 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V_ | 1,152,000 | Fast__| 544-2141-NDe 352.00 | EP2C70F672C6N 
144-TOFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1449-ND 16.83 | EP2C5T144C7 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1451-ND 310.20 | EP2C70F672C7 
ue 4608 tb He 119.308 Medium coe eg Ee a 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1689-ND@ 282.00 | EP2C70F672C7N 

- f 5 : 9 low -1450- ; 5 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-1409-ND 258.50 | EP2C70F672C8 
T44-TOFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1605-ND@ 72.80 | EP2C5T144C8N 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000| Slow | 544-1688-ND@ 235.00 | EP2C70F672C8N 
‘4a TOF 4.608 e 18.809 Stow See 1 Soe 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V_|1,152,000 | Slow | 544-2142-NDt 310.20 | EP2C70F67218 

- i f \ low | 544-2139-ND@ 5 5 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V |1,152,000 | Slow | 544-2143-ND@T 282.00 | EP2C70F6/218N 
208-PQFP | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1447-ND 18.37 | EP2C50208C7 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Fast | 544-2144-ND 422.40 | EP2C70F896C6 
208-POFP | 4,608 | 158 | 1.2V_| 119,808 | Medium | 544-1674-ND® 16.70 | EP2C5Q208C7N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Fast | 544-2145-ND® 384.00 | EP2C70F896C6N 
208-POFP | 4,608 | 158] 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1448-ND 15.29 | EP2CS0208C8 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1452-ND 337.70 | EP2C70F896C7 
208-POFP | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1673-ND® 13.90 | EP2C5Q208C8N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V_| 1,152,000 | Medium | 544-1696-ND@ 307.00 | EP2C70F896C7N 
208-PQFP | 4,608 | 142 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-2134-NDt 18.37 | EP2C5020818 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000 | Slow | 544-1410-ND 281.60 | EP2C70F896C8 
aay aos e iy i 808 Sow ee seh 1670 ree aBIeN 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000| Slow | 544-1695-NDe 256.00 | EP2C70F896C8N 

i i E ; as -2130- i 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-2146-NDt 337.70 | EP2C70F89618 
250-FBGA | 4,608 | 158] 1.2V | 119,808 | Fast | 544-2131-ND® 22.40 | EP2CSF256C6N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-2147-NDet 307.00 | EP2C70F89618N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1445-ND 19.69 | EP2C5F256C7 

, : CYCLONE III 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1657-ND® 17.90 | EP2C5F256C7N TH4-EOFP | 5,000 | 94 ] 12V Fad] Medium | §44-2498-ND 75.30 |EPICSET4AC7 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow [ora aaone 16.39 | EP2C5F256C8 144-EQFP | 10,000| 94 | 1.2V | 414 | Medium | 544-2429-NDe 15.30 | EP3C5E144C7N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V_| 119,808 | Slow | 544-1656-ND® 14.90 | EP2C5F256C8N i -9430- 
aoe ee = a Pee 144-EQFP | 5,000 | 94 | 1.2V 414 Slow | 544-2430-ND 12.80 | EP3C5E144C8 
56 i 58) 1 ; low -2132-NDF ! 205r25 144-EaFP | 5,000 | 94 | 1.2v | 414 Slow | 544-2431-ND@ 12.80 | EP3C5E144C8N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-2133-ND@t 17.90 | EP2C5F25618N f ; es 
aa TOrP: [-ae6 laa |aove baesaea. lt oe eisoreiinn a ea |EBSCaT( Nace 144-EQFP | 5,136 | 94 | 1.2 414 | Medium | 544-2557-ND@t 19.20 | EP3C5E14417N 
Varo eee ie ay Nee sea i eaten py ap'| EGOCRTY dagen 164-MBGA | 5,136 | 106 | 1.2V | 414 | Medium | 544-2559-ND® 17.90 |EP3C5M164C7N 

: ; ; ’ bes ead : 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2418-ND 26.80 | EP3C5F256C6 

144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1457-ND 25.41 | EP2C8T144C7 i Lond 
d 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2419-ND® 26.80 | EP3C5F256C6N 

T44-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1667-ND® 23.10 | EP2C8T144C7N ‘ : a 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2420-ND 17.90 | EP3C5F256C7 

144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1458-ND 21.12 | EP2C8T144C8 ‘ ; ren 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2421-ND@ 17.90 | EP3C5F256C7N 

144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1666-ND@ 19.20 | EP2C8T144C8N - “SSs- 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2422-ND 74.90 | EP3C5F256C8 

144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2156-NDt 25.41 | EP2C8T14418 ‘ Lee 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2423-ND@ 14.90 | EP3C5F256C8N 

144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2157-ND@t 23.10 | EP2C8T144I8N ‘ 4 ot 
4 256-FGBA | 5,136 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2558-ND@t 26.80 | EP3C5F25617N 

208-POFP | 8,256 [182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1455-ND 26.73 | EP2C80208C7 ; ; ced 
: 256-UBGA | 5,136 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2560-ND@t 29.60 | EP3C5U25617N 

208-POFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1672-ND@ 24.30 | EP2C80208C7N ‘ ; Ean 

i nee 144-EQFP | 10,000 | 94 | 1.2V 414 | Medium | 544-2424-ND 23.10 | EP3C10E144C7 
208-POFP | 8.256 | 182 ) 1.2 | 165,888 | Slow [eetgmoe he 22.33 |) EP2CBQ208C8 144-EQFP 10,000 | 94 | 1.2V | 414 | Medium | 544-2405-ND® 23.10 | EP3C10E 14407 
208-PQFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1671-ND® 20.30 | EP2C80208C8N {da:EORP: (40/900; 94: |lst OV. 44 Slow. (eaiietoetnal 19°00 |EPaCi0E/44ca 
208-POFP | 8,256 | 138 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2152-NDt 26.73 | EP2C8020818 444-£0FP | 10.000 | 94 | 42y 44 Siow (eiitoaacnine 49.20 | EPaGi0E4 44G8N 
208-POFP | 8,256 | 138 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2153-ND@T 24.30 | EP2C8020818N ; : : ‘ 

‘ mt 144-EQFP | 10,320) 94 | 1.2V 414 | Medium | 544-2535-ND@t 28.80 | EP3C10E14417N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1776-ND® 28.10 | EP2C8AF25618N 

, 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2412-ND. 35.20 | EP3C10F256C6 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1453-ND 30.91 | EP2C8F256C7 
: 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2413-ND® 35.20 | EP3C10F256C6N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1654-ND@ 28.10 | EP2C8F256C7N : 
256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2414-ND 28.10 | EP3C10F256C7 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1454-ND 25.85 | EP2C8F256C8 : 

- eS 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2415-ND@ 28.10 | EP3C10F256C7N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1653-ND® 23.50 | EP2C8F256C8N 

i re 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2416-ND 23.50 | EP3C10F256C8 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Fast | 544-2148-ND 38.72 | EP2C8F256C6 

‘ aie 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2417-ND@ 23.50 | EP3C10F256C8N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Fast | 544-2149-ND@ 35.20 | EP2C8F256C6N : 

‘ ee 256-FBGA | 10,320 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2536-ND@F 35.20 | EP3C10F25617N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2150-NDt 30.91 | EP2C8F25618 

‘i Dei. 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2432-ND 38.70 | EP3C10U256C6 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V_ | 165,888 | Slow | 544-2151-ND@t 28.10 | EP2C8F25618N 

: oe 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2433-ND@ 38.70 | EP3C10U256C6N 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 230,616 | Fast | 544-1777-ND® 52.00 | EP2C1SAF256C0N : 

‘ ; ane 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2435-ND@ 30.90 | EP3C10U256C67N 
256-FBGA | 14,448 | 152 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-2097-ND® 41.60 | EP2C15AF256C7N pee lIRGAC | 10 O00) IAB | 1 OV 4a | Medics (eaaeoaeiin 2060: ERIC IOU2S6C 
256-FBGA | 14,448 | 152 | 1.2V | 239616 | Slow | 544-2098-ND® 34.70 | EP2C15AF256C8N 56 B LE edium [osae2d3ee Z 5607 

1780- 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2436-ND 25.80 | EP3C10U256C8 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1780-ND@t 41.60 | EP2C15AF25618N 

‘ 1778- 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2437-ND@ 25.80 | EP3C10U256C8N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1778-ND@ 58.40 | EP2C15AF484C6N : 

5 7 -5n09- 256-UBGA | 10,320 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2537-ND@t 38.70 | EP3C10U25617N 
AB4-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-2099-ND@ 46.70 | EP2C15AF484C7N f 

: 5100- 144-EQFP | 15,408] 84 | 1.2V 504 | Medium | 544-2455-ND@ 32.00 | EP3C16E144C7N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2100-ND@ 38.90 | EP2C15AF484C8N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239616 | Slow | 544-1779-ND@t 46.70 | EP2C15AF4848N 144-EQFP | 15,408 | 84 | 1.2V | 504 Slow __| 544-2540-ND 26.70 | EP3C16E144C8 
240-POFP | 18,752 | 142 | 4.2V | 239616 | Slow | 544-2106-ND 46.97 | EP2C200240C8 T44-EQFP 115,408 | 84 | T.2V | 504 Slow | $44-2456-ND@ 26.70 ) EPSCT6ET44C8N 
240-POFP | 18,752 | 142 | 1.2v_| 239616 | Slow | 544-2107-ND@ 42.70 | EP2c200240C8N 164-MBGA / 15,408 | 92) 1.2V | 504 Slow | 544-2541-ND@ 28.50 | EP3C16M164C8N 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239616 | Slow | 544-1781-ND@t 51.20 | EP2C20AF25618N 240-POFP / 15,408 | 160 | 1.2V ) 504 Slow | 544-2457-ND 29.10 | EP3C16024068 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1360-ND 70.40 | EP2C20F256C6 240-POFP | 15,408 | 160 ) 1.2V 504 Slow | 544-2458-ND@ 29.10 | EP3C160240C8N 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1660-ND® 64.00 | EP2C20F256C6N 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Fast__| 544-2459-ND. 44.40 | EP3C16F256C6 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1361-ND 56.32 | EP2C20F256C7 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504] Medium | 544-2460-ND 35.50 | EP3C16F256C7 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Medium | 544-1659-ND® 51.20 | EP2C20F256C7N 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow | 544-2461-ND 29.60 | EP3C16F256C8 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1362-ND 46.97 | EP2C20F256C8 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Fast | 544-2462-ND@ 44.40 | EP3C16F256C6N 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1658-ND® 42.70 | EP2C20F256C8N 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 | Medium | 544-2463-ND@ 35.50 | EP3C16F256C7N 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-2102-NDt 56.32 | EP2C20F25618 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow__| 544-2464-ND@ 29.60 | EP3C16F256C8N 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2103-ND@t 51.20 | EP2S20F25618N 256-UBGA | 15,408 | 168) 1.2V 504) Medium | 544-2465-ND 38.00 | EP3C16U256C7 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Slow | 544-2101-ND@t 56.30 | EP2C20AF48418N 256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow | 544-2466-ND 31.70 | EP3C16U256C8 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 Fast | 544-1363-ND 77.44 | EP2C20F484C6 256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Medium | 544-2467-ND@ 38.00 | EP3C16U256C7N 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1670-ND@ 70.40 | EP2C20F484C6N RoHS Compliant Industrial Temperature: -40°C - 100°C 0 Tube (Continued) 
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Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins |Voltage|  (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow | 544-2468-ND@ 31.70 | EP3C16U256C8N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 | Fast | 544-1114-ND 836.00 | EP1S20F780C5 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2469-ND 49.90 | EP3C16F484C6 780-FBGA | 18,460 | 586) 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-1115-ND 583.00 | EP1S20F780C6 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2472-ND@ 49.90 | EP3C16F484C6N 780-FBGA | 18,460] 586 | 1.5V | 1,669,248} Slow | 544-1116-ND 418.00 | EP1S20F780C7 
484-FBGA | 15,408 ) 346 | 1.2V 504 | Medium | 544-2470-ND 39.90 | EP3C16F484C7 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248] Slow | 544-1855-ND@ 380.00 | EP1S20F780C7N 
eee pate ae _ aoe Medion ne a sel 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V_| 1,669,248 | Medium | 544-1856-NDt 836.00 | EP1S20F78016 
ASrBGA. | 12.408 | 346. | -4.DV aud Son eaitoaaanne 5 501| EBSCEKABACAN 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1117-ND 836.00 | EP1S25F672C6 
672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1118-ND 545.00 | EP1S25F672C7 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2475-ND 54.80 | EP3C16U484C6 a ea 
672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1858-ND® 545.00 | EP1S25F672C7N 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2478-ND® 54.80 | EP3C16U484C6N i ert 
; 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1119-ND 506.00 | EP1S25F672C8 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 _| Medium | 544-2476-ND 43.90 | EP3C16U484C7 ‘ cana 
: 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-2087-NDt 836.00 | EP1S25F672I7 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 | Medium | 544-2479-ND@ 73.90 [EP3C16U484C7N 
7 yes 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Fast | 544-1120-ND 1347.50 | EP1S25F780C5 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Slow | 544-2477-ND 36.50 | EP3C16U484C8 : 
i sey 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1121-ND 946.00 | EP1S25F780C6 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Slow | 544-2480-ND@ 36.50 | EP3C16U484C8N : 
2 eae! 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1859-ND® 860.00 | EP1S25F780C6N 
144-EQFP | 24,624] 82 | 1.2V 594 Slow | 544-2075-ND@ 39.50 | EP3C25E144C8N 
144-corp |o4'604| ao | tov 594 | Medium | 544-2542-ND@t 59.20 | EP3C25E14417N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1122-ND 671.00 | EP1S25F780C7 
240-POFP | 24,624 | 148 | 12V 50d Slow 1 544-D076-ND® 32.70 1 EP3CDs0D40CaN 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1860-ND@ 610.00 | EP1S25F780C7N 
256-FBGA | 24,624 | 156 | 1.2V 594 Slow | 544-2077-ND@ 44.80 | EP3C25F256C8N 1020-FBGA | 25,660 | 706 | 1.5V | 1,944,576 | Fast | 544-1857-ND 1452.00 | EP1S25F1020C5 
256-UBGA | 24'624 | 156 | 1.2v 594 Slow | 544-2545-ND@ 46.90 | EP3C25U256C8N 1020-FBGA | 25,660 | 706 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1129-ND 726.00 | EP1S25F1020C7 
256-FBGA | 24,624 | 156 | 1.2V 594 Medium | 544-2543-ND@t 67.20 | EP3C25F25617N 780-FBGA | 32,470 | 597 | 1.5V | 3,317,184 | Medium | 544-2088-ND 1155.00 | EP1S30F780C6 
256-UBGA | 24,624 | 156 | 1.2V 594 Medium | 544-2546-ND@+ 70.40 | EP3C25U256I7N 780-FBGA | 32,470 | 726 | 1.5V | 3,317,184 Slow 544-1422-ND 704.00 | EP1S30F780C8 
324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 | Medium | 544-2565-ND® 701.30 | EP3C25F324A7N 780-FBGA | 32,470 | 597 | 1.5V_| 3,317,184 | Medium | 544-1861-NDt 1650.00 | EP1S30F78016 
324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 Slow | 544-2078-ND@ 49.30 | EP3C25F324C8N 956-BGA | 32,470 | 726 | 1.5V [3,317,184] Slow | 544-1418-ND 973.50 | EP1S30B956C7 
324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 | Medium | 544-2544-ND@t 73.90 | EP3C25F32417N 1020-FBGA | 32,470 | 726 | 1.5V | 3,317,184 | Medium | 544-1419-ND 1259.50 | EP1S30F1020C6 
240-POFP | 39,600 | 128 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2550-ND 78.50 | EP3C400240C8 1020-FBGA | 32,470 | 726 | 1.5V | 3,317,184] Slow | 544-1420-ND 896.50 | EP1S30F1020C7 
240-POFP | 39,600 | 128 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2551-ND@ 78.50 | EP3C400240C8N 780-FBGA | 41,250] 615 | 1.5V | 3,423,744] Fast | 544-1782-ND 2095.50 | EP1S40F780C5 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2481-ND 722.00 |EP3C40F324C6 780-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V_ [3,423,744 | Slow | 544-1429-ND 1045.00 | EP1S40F780C7 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2484-ND® 122.00 | EP3C40F324C6N 956-BGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1423-ND 1721.50 | EP1S40B956C6 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2482-ND 97.60 | EP3C40F324C7 956-BGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] Slow | 544-1424-ND 1226.50 | EP1S40B956C7 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2485-ND@ 97.60 | EP3C40F324C7N 1020-FBGA | 41,250] 773 | 1.5V | 3,423,744] Fast | 544-2089-ND 2277.00 | EP1S40F1020C5 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2483-ND 81.30 | EP3C40F324C8 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1425-ND 1595.00 | EP1S40F1020C6 
324-FBGA | 39,600) 195 | 1.2V | 1,134 Slow | 544-2486-ND@ 81.30 | EP3C40F324C8N 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V [3,423,744 | Slow | 544-1426-ND 1138.50 | EP1S40F1020C7 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 |) Medium | 544-2547-ND@t 122.00 | EP3C40F32417N 1020-FBGA | 41,250 | 773 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1862-NDt 2277.00 | EP1S40F102016 
feateen 30.600 af toy tee be are eatine ene Serre ae 1508-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1427-ND 1721.50 | EP1S40F1508C6 
. , : : -2490- . 1508-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] SI 544-1428-ND 1226.50 | EP1S40F1508C7 
484-FBGA | 39,600 | 381 | 1.2V | 1,134 | Medium [foa#-2468-ND 103.70 | EPSC40F 48467 956-8GA | 57120 |1,022| 15v |5215104 | Slow | 844-1432.ND 2216.51 | EP1S60B956C7 
484-FBGA [39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2491-ND@ 103.70 | EP3C40F484C7N : : ‘ ; OMe. ‘ lee i 
1020-FBGA | 57,120 |1,022| 1.5V_| 5,215,104 | Medium | 544-1433-ND 2892.99 | EP1S60F1020C6 
484-FBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2489-ND 86.50 | EP3C40F484C8 - aire 
1020-FBGA | 57,120 [1,022] 1.5V [5,215,104 | Slow | 544-1434-ND 2068.01 | EP1S60F1020C7 
484-FBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2492-ND@ 86.50 | EP3C40F484C8N ‘ ‘ Layee 
4e4-FBGA | 39600 | 331 | 12v | 1134 | Medium | 544.2548 .NDet 199.70: EP3C40F48417N 1508-FBGA | 57,120 |1,022] 1.5V | 5,215,104 | Medium | 544-1435-ND 3107.50 | EP1S60F1508C6 
( : : ‘ 1508-FBGA | 57,120 |1,022] 1.5V | 5,215,104) Slow | 544-1436-ND 2216.51 | EP1SG0F1508C7 
484-UBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2493-ND 142.80 | EP3C40U484C6 asecaca {raid [1 oa8| aay. |7 497 890: | Meal 
484-UBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1.134 | Medium | 544-2404-ND 114.30 |EP3C40U484C7 F 1040 |, | 7.27, edium ae mee 7914.51 | EP1SB0B956C6 
484-UBGA | 39600 | 331 | 12y | 1134 | Slow. | 544-2495-ND 95.00 | EPac4oudedce 956-BGA | 79,040 |1,238| 1.5V_| 7,427,520 | Slow | 544-1438-ND 5654.00 | EP1S80B956C7 
; : : ies : 7020-FBGA | 79,040 |1,238| 1.5V | 7,427,520 | Medium | 544-1439-ND 7672.52 | EP1S80F 102006 
4g4-uBGA / 99600 | 331 | 1.2v | 1.194 | Fast | 54424g6NDe 142.80 Eacdoussdcen | en eee eel av |faoreso | “sow [eactaeond cavaos [ePrseortazocr 
484-UBGA | 39600 | 331 | 12v | 1434 | Slow | 544-2498-NDe 95.20 | EP3c40U484C8N 1508-FBGA | 79,040 |1,238] 1.5V_ | 7,427,520 | Medium | 544-1441-ND 7914.51 | EP1S80F1508C6 
484-UBGA | 39,600 | 331 | 1.2V 1.134 Medium | 544-2552-ND@t 742.80 | EP3C40U48417N 1508-FBGA | 79,040 |1,238| 1.5V_| 7.427.520 | Slow | 544-1442-ND 5654.00 | EP1S80F1508C7 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2499-ND 166.50 | EP3C40F780C6 STRATIX Il 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2502-ND® 166.50 | EP3C40F780C6N 484-FBGA | 15,600 ] 342 ] 1.2V | 419,328 | Fast | 544-1873-ND 330.00 | EP2S15F484C3 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2500-ND 133.20 | EP3C40F780C7 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Fast | 544-1874-ND® 300.00 | EP2S15F484C3N 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2503-ND@ 133.20 | EP3C40F780C7N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1104-ND 258.50 | EP2S15F484C4 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2501-ND 111.00 | EP3C40F780C8 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1875-ND® 235.00 | EP2S15F484C4N 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2504-ND@ 111.00 | EP3C40F780C8N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Slow | 544-1105-ND 209.00 | EP2S15F484C5 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2549-ND@t 166.50 | EP3C40F78017N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Slow | 544-1876-ND® 790.00 | EP2S15F484C5N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 Fast | 544-2505-ND 212.30 | EP3C55F484C6 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1877-NDt 330.00 | EP2S15F48414 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 Fast__| 544-2508-ND@ 212.30 | EP3C55F484C6N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1878-ND@t 300.00 | EP2S15F48414N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 Medium | 544-2506-ND 169.70 | EP3C55F484C7 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Fast | 544-1879-ND 374.00 | EP2S15F672C3 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 | Medium | 544-2509-ND® 169.70 | EP3C55F484C7N 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Fast | 544-1880-ND@ 340.00 | EP2S15F672C3N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Slow | 544-2507-ND 141.50 | EP3C55F48408 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1123-ND 291.50 | EP2S15F672C4 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2.340 | Slow | 544-2510-ND® 141.50 | EP3C55F484C8N 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Slow | 544-1124-ND 236.50 | EP2S15F672C5 
peated 70.86 ser oy oon a ee ae See 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Slow | 544-1881-ND@ 215.00 | EP2S15F672C5N 
484-UBGA | 55.856 | 327 | 1.2V | 2.340 | Medium | 544-2512-ND@ 174.80 | EP3C55U484C7N G72 FBGA | 15,600 | 366 | 1-20 | 419,328 | Medium eee ee Seta he 
dasDBGA |eeaeR (387. ||qavel: Saag lca eiiteescinn a 46 701 EBAGeSiAnice 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1889-ND 709.50 | EP2S30F484C3 
a 55,856 | $27 | 1. ; ow pony aed 55 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1890-ND@ 645.00 | EP2S30F484C3N 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Slow | 544-2513-ND@ 145.70 | EP3C55U484C8N ‘ : sagan 
: 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1106-ND 555.50 | EP2S30F484C4 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Medium | 544-2556-ND@t 218.50 | EP3C55U484I7N Aparpca | 33ea0 | 342. | 12¥ |1'380,728 | Medism RRIRRGTNT osio0' | EPDSS0FARACAN 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2340 | Fast | 544-2514-ND 226.40 | EP3C55F780C6 i } : ae elu eae a _ 
seo-rpca |5s'866|377 | 1ov | 2°340 Fast | 5440517-ND@ 996.40 | EP3CREE7B0CEN 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1107-ND 445.50 | EP2S30F484C5 
za0-rBGA \55°856| 377 | 12v | 2340. | Medium | $44-2515:ND 181.10 | EPSCSSF780C7 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1892-NDe 405.00 | EP2S30F484C5N 
‘ : : : ; cal : 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1893-NDt 709.50 | EP2S30F48414 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 | Medium | 544-2518-ND@ 181.10 | EP3C55F780C7N ; 
780-F8GA 155856 | 377 | 12v | 2340 | Slow | 544-2516-ND 450.90 | EP3CS5F780c8 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1894-ND@t 645.00 | EP2S30F48414N 
7BOFBGA 155.8561 377 1 TOV 123401 Slow 1 544-D579-ND® 750-90 1 EP3CS5F7B0C8NT 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1895-ND 792.00 | EP2S30F672C3 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2340 | Medium | 544-2554-ND@t 226.40 | EP3C55F78017N 872-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1896-ND@ 720.00 | EP2S30F672C3N 
484-FBGA | 81,264 | 295 | 1.2V 2745 Slow | 544-2561-ND 293.00 | EP3C80F484C8 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1125-ND 616.00 | EP2S30F672C4 
484-FBGA | 81,264 | 295 | 1.2V 2,745 Slow | 544-2562-ND@ 223.00 | EP3C80F484C8N 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1897-ND® 560.00 | EP2S30F672C4N 
484-UBGA | 81,264 | 295 | 1.2V 2,745 Slow | 544-2563-ND 230.50 | EP3C80U484C8 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728) Slow | 544-1126-ND 495.00 | EP2S30F672C5 
484-UBGA | 81,264 | 295 | 1.2V 2,745 Slow | 544-2564-ND® 230.50 | EP3C80U484C8N ores o.e80 200 13y tee hans eee er Sieh 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 Fast | 544-2520-ND 368.50 | EP3C80F780C6 72 k 5 : ,369,7: edium | 544-1899- 792. 7 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 Fast | 544-2523-ND® 368.50 | EP3C80F780C6N 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1900-ND@t 720.00 | EP2S30F67214N 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 | Medium | 544-2521-ND 294.80 | EP3C80F780C7 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1905-ND 1336.50 | EP2S60F484C3 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 | Medium | 544-2524-ND@ 294.80 | EP3C80F780C7N 484-FBGA | 60,440 | 334] 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1906-ND® 1215.00 | EP2S60F484C3N 
780-FBGA | 81,264 [429 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2522-ND 245.70 | EP3C80F 78008 484-FBGA | 60,440 | 334 ) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1133-ND 1045.00 | EP2S60F484C4 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2525-ND@ 245.70 | EP3C80F780C8N 484-FBGA | 60,440 | 334] 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1907-ND@ 950.00 | EP2S60F484C4N 
484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2390-ND 464.00 | EP3C120F484C7 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1134-ND 836.00 | EP2S60F484C5 
484-FBGA 119,088) 283 | 1.2V 3,888 | Medium | 544-2528-ND@ 464.00 | EP3C120F484C7N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V [2,544,192] Slow | 544-1908-ND@ 760.00 | EP2S60F484C5N 
484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888__| Medium | 544-2538-NDot 580.00 | EP3C120F48417N 484-FBGA | 60,440 | 334 ] 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1909-NDt 1336.50 | EP2S60F48414 
484-FBGA ]119,088) 283 | 1.2V | 3,888 Slow | 544-2388-ND 387.00 | EP3C120F484C8 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1910-ND@t 1215.00 | EP2S60F48414N 
Painen Hieoae ae toy 388 ian tae ooo ee 672-FBGA | 60,440 | 492 ) 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1911-ND 1457.50 | EP2S60F672C3 
‘ , : ; ledium | 544-2393- , 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V [2,544,192 | Fast | 544-1912-ND@ 1325.00 | EP2S60F672C3N 
780-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2394-ND@ 502.00 | EP3C120F780C7N 672-FBGA 160.440 | 492 | 1 2V 12.544 192 cai 544-1913-ND@ 1035 00 | EP2S60F672C4N 
780-FBGA |119,088| 531 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2539-ND@t 627.00 | EP3C120F780I7N : ’ : TAA. een i 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1128-ND 913.00 | EP2S60F672C5 
780-FBGA [119,088 283 | 1.2V | 3,888 | Slow | 544-2391-ND 478.00 | EP3C120F780C8 oe 
vaprnca: [i1eone eat (dove | aap. |lic St itST IND 448.00 [ESET OOLTAGCAN 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1914-NDe 830.00 | EP2S60F672C5N 
b : b THAR ah s 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1915-NDt 1457.50 | EP2S60F67214 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V_| 2,544,192 | Medium | 544-1916-ND@ 1325.00 | EP2S60F67214N 
4B4-FBGA | 10570] 335 | 15V ) 920448 | Medium | 544-2084-ND 313.50 |EPTS10F48406 poe ee eee 
484-FBGA | 10,570 | 335 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1100-ND 225.50 | EP1S10F484C7 ‘ : : KR. ‘ aaa ‘ 
‘ 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1131-ND 1237.50 | EP2S60F1020C4 
672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Medium | 544-1108-ND 291.50 | EP1S10F672C6 : ‘ ont 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1901-ND@ 1125.00 | EP2S60F1020C4N 
672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1851-ND@ 190.00 | EP1S10F672C7N ‘ eee 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1132-ND 990.00 | EP2S60F1020C5 
672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V_| 920,448 | Slow | 544-1110-NDt 291.50 | EP1S10F67217 : ane 
4 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V_ | 2,544,192 | Slow | 544-1902-ND@ 900.00 | EP2S60F1020C5N 
780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Medium | 544-1111-ND 346.50 | EP1S10F780C6 " 
1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V_ | 2,544,192 | Medium | 544-1903-NDt 7584.00 | EP2S60F102014 
780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1112-ND 247.50 | EP1S10F780C7 : 
Syaae 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1904-ND@t 1440.00 | EP2S60F102014N 
780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1852-ND@ 225.00 | EP1S10F780C7N } 
580-rBGA | 10570 | 426 | 15v | 920.448 | Medium | 544-2085-ND¢ 495.00 | EP1S10F780I6 780-FBGA | 90,960 | 534] 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2167-ND 3179.00 | EP2S90F780C4 
‘ ‘ ’ 4 aa ? 780-FBGA | 90,960 | 534) 1.2V | 4,520,488] Slow | 544-2168-ND 2546.51 | EP2S90F780C5 
484-FBGA | 18,460 | 361 | 1.5V_| 1,669,248 | Slow | 544-1101-ND 385.00 | EP1S20F484C7 
484-FBGA [18.460 | 361 | 1.5V 1.669.248 | Medium | 544-2086-NDT 77550 TEPISDOF48416 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-2169-ND@ 2315.00 | EP2S90F780C5N 
672-FBGA | 18460 | 426 | 1'5v | 1'669.248 | Medium | 544-1853-ND 500.50 | EP1S20F672C6 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V [4,520,488 | Medium | 544-2170-NDT 4070.01 | EP2S90F78014 
672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248] Slow | 544-1113-ND 357.50 | EP1S20F672C7 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2171-ND@t 3700.01 | EP2S90F78014N 
672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248| Slow | 544-1854-ND@ 325.00 | EP1S20F672C7N 


@ RoHS Compliant 


T Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 4 Tube 
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PNDTE RY. FPGAS (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera V0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins |Voltage| —_ (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins |Voltage | _(K) Speed_| Part No. Each | Part No. 
Izoe8GA| 5056 | 78 | 120 [eszoNS | a [stsaI7AD avon [eesorvomes | [FSRFBGA SQM 74 | 11V [7200 [Mesum [Su-ROgAD ISU [EES SERED 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1411-ND 3179.00 | EP2S90F 102064 FLEX 6000 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-1918-ND@ 2315.00 | EP2S90F1020C5N 100-TORF | 10,000] 71 | 3.3V = Slow | 544-1271-ND 17.00 | EPF6010ATC100-3 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1919-NDt 4070.01 | EP2S90F102014 400-TaFP | 10,000 | 71 | 3.3V = Slow | 544-1950-ND® 17.00 | EPF6010ATC100-3N 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V_| 4,520,488 | Medium | 544-1920-ND@t _ 3700.01 | EP2S90F102014N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V - Slow | 544-2245-ND 23.00 | EPF6010ATC144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 902 ] 1.2V | 4,520,488] Fast | 544-1412-ND 4311.99 | EP2S90F1508C3 100-TOFP | 16,000) 81 | 3.3V — | Medium | 544-2247-ND 32.00 | EPF6016ATC100-2 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2v |4,520,488) Fast | 544-1921-ND@ 3919.99 | EP2S90F1508C3N 100-TOFP | 16,000 | 81 | 3aV | — Slow [Sassi 272:ND) 23.00 | EPE601GATC100-3 
: 144-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3V =| Medium | 544-1275-ND 33.50 | EPF6OT6ATC144-2 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1466-ND 3366.01 | EP2S90F1508C4 taactorP |4s:000 | 117 | 3aVv = Slow. (RAaber enn 34.00:( EPFBOIGATC144:3, 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-1467-ND 2694.99 | EP2S90F1508C5 144-TOFP 16,000 117 | 33V = Slow | 544-1952-ND@ 24.00 | EPF6016ATC144-3N 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-1922-ND@ 2449.99 | EP2S90F1508C5N 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0v — — | Medium | 544-1281-ND 33.50 | EPF6016TC144-2 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1923-NDt 4311.99 | EP2S90F150814 144-TOFP_| 16,000 | 117 | _5.0v —__| Medium | 544-1955-ND@ 33.50 | EPF6016TC144-2N 
780-FBGA |132,540)1,126) 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1461-ND 6297.50 | EP2S130F780C4 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V = Slow | 544-1282-ND 23.95 | EPF60161C144-3 
780-FBGA |132,540| 534 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1872-ND@ 5725.00 | EP2S130F780C4N 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V | — Slow ote soo ND 23.95 | EPP6016TC144-3N 
780-FBGA |132,540| 1,126) 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1462-ND 4499.01 | EP2S130F780C5 a voce 16,000; ae | nay _ Slow Biveeoonal 9 50) | EpeoO OTS 
peed le ; ie : 208-POFP | 16,000 | 171 | 3.3V - Fast | 544-2246-ND 55.50 | EPF6016AQC208-1 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 | Fast | 544-2158-ND 7198.41 | EP2S130F1020C3 208-ParP |16,000 | 171 | 3.3V — — | Medium | 544-1272-ND 39.00 | EPF6016A0C208-2 
1020-FBGA |132,540/ 742 | 1.2V | 6,747,840] Fast | 544-2159-ND® 6544.01 | EP2S130F1020C3N 208-POFP | 16,000 | 171 | 3.3V = Slow | 544-1273-ND 27.50 | EPF6016AQG208-3 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1413-ND 6297.50 | EP2S130F1020C4 208-PQFP | 16,000 | 171 | 3.3V _ Slow | 544-1951-ND@ 27.50 | EPF6016AQC208-3N 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1866-ND@ 5725.00 | EP2S130F1020C4N 208-PQFP | 16,000 | 171 | 5.0V = Medium | 544-1277-ND 39.00 | EPF60160C208-2 
1020-FBGA |132,540] 742 | 1.2v | 6,747,840] Slow | 544-1867-NDe 4090.01 | EP2S130F1020C5N 208-POFP | 16,000 | 171 | S.0V | — — | Medium | 544-1953-ND¢@ 39.00 | EPF60160C208-2N 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2v_| 6,747,840 | Medium | 544-1786-NOt 7198.41 | EP25130F102014 208-POFP | 16,000 | 171 | 5.0V_| _— Slow. Een 27.45 | EPF601600208-3 
! : Heth eat : 208-POFP | 16,000 | 171 | 5.0V = Slow | 544-1954-ND@ 27.45 | EPF60160C208-3N 
1020-FBGA |132,540/ 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1868-ND@t | 6544.01 | EP2S130F102014N 240-ParP |16,000 | 199 | 5.0V — — | Medium | 544-1279-ND 42.00 | EPF60160C240-2 
1508-FBGA |132,540|1,126| 1.2V | 6,747,840} Fast | 544-2160-ND 7673.61 | EP2S130F1508C3 240-POFP | 16,000 | 199 | 5.0v a Slow | 544-1280-ND 29.95 | EPF60160C240-3 
1508-FBGA |132,540]1,126| 1.2V | 6,747,840 | Fast | 544-1869-ND® 6976.01 | EP2S130F1508C3N 144-TOFP | 24,000 | 117 | 3.3V _ Slow | 544-1288-ND 35.95 | EPF6024ATC144-3 
1508-FBGA |132,540| 1,126] 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1460-ND 6710.01 | EP2S130F1508C4 208-PQFP | 24,000 | 171 | 3.3V = Medium | 544-1284-ND 56.50 | EPF6024AQC208-2 
1508-FBGA |132,540|1,126| 1.2V_| 6,747,840 | Medium | 544-1870-ND@ 6100.01 | EP2S130F1508C4N 208-POFP | 24,000) 171 | 33V | — Slow) 544-1285-ND 40.50 | EPF6024A0C208-3 
208-POFP | 24,000 | 171 | 3.3V - Slow | 544-1957-ND@ 40.50 | EPF6024AQC208-3N 
1508-FBGA |132,540|1,126| 1.2V | 6,747,840] Slow | 544-1414-ND 4796.01 | EP2S130F1508C5 pao-parr | 24000 | 199 | 33V = | mectum Feaiteeaian go's0'| EPre024A0G040-2. 
1508-FBGA |132,540]1,126| 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1871-NDe 4360.01 | EP2S130F1508C5N o4o-parP |24:000 | 199 | 3.3V = Slow | 544-1287-ND 43.00 | EPF6024A0C240-3 
1508-FBGA |132,540)1,126| 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-2161-NDt 7673.61 | EP2S130F150814 Flex 8000 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040} Fast | 544-1787-ND 10797.61 | EP2S180F1020C3 84-PLCC | 2,500 ] 68 | 5.0V —_] Medium | 544-2250-5-NDO 34.75 | EPF8282ALC84-2 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V_ | 9,383,040 | Fast | 544-1883-ND@ 9816.01 | EP2S180F1020C3N 84-PLCC | 2,500 | 68 | 5.0V - Slow | 544-2251-5-NDO 13.00 | EPF8282ALC84-4 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1415-ND 9443.49 | EP2S180F1020C4 100-TOFP | 2,500 | 78 | 5.0V — | Medium | 544-2252-ND 39.25 | EPF8282ATC100-2 
1020-F8GA |179,400| 742 | 1.2v | 9,383,040 | Medium | 544-1884-ND@ 8584.99 | EP2S180F1020C4N 100-TOFP | 2.500 ) 78 | 50V | — Slow | Beieeso uD 29.00 | EPF8282ATC100-8 
100-TaFP | 2,500 | 78 | 5.0V - Slow _| 544-2254-ND 18.25 | EPF8282ATC100-4 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040} Slow | 544-1463-ND 6748.51 | EP2S180F1020C5 t00-TOFP 12500 178-1 5 OV = Slow 1 544-D055:ND® 48-35 | EPFRDBOATCIOO-AN 
1020-FBGA |179,400) 742 | 1.2V | 9,383,040 | Slow | 544-1885-ND@ 6135.01 | EP2S180F1020C5N 84-PLCC 4/000 68 | 5.0V _ Slow | 544-2256-5-NDO 39.75 | EPF8452ALC84-3 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V_ | 9,383,040 | Medium | 544-2162-NDt 10797.61 | EP2S180F102014 84-PLCC | 4,000 | 68 | 5.0V = Slow | 544-2257-5-NDO 25.00 | EPF8452ALC84-4 
1020-FBGA |179,400] 742 | 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-2163-ND@t 9816.01 | EP2S180F102014N 100-TOFP | 4,000 | 68 | 5.0V - Slow | 544-2260-ND 29.50 | EPF8452ATC100-4 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V | 9,383,040} Fast | 544-2164-ND 11756.82 | EP2S180F1508C3 100-TOFP | 4,000 | 68 _| 5.0V = Slow _| 544-1783-ND@ 29.50 | EPF8452ATC100-4N 
1508-FBGA |179,400| 1,170] 1.2v |9,383,040) Fast |544-1886-ND@ 10688.02 | EP2S180F1508C3N 160-PQFP / 4,000 | 120) 5.0V | — Slow aay 22o5 Nb) 43.76 | EPr845240C160-3 
: 160-TOFP | 4,000 | 120 | 5.0V - Slow | 544-2259-ND 34.75 | EPF8452AQC160-4 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V_ | 9,383,040 | Medium | 544-1416-ND 10285.01 | EP2S180F1508C4 s4-picc | 6000 | 68 | sav = Slow | 544-1958-ND 3475 | EPFAG36ALC84-4 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1887-ND@ 9350.01 | EP2S180F1508C4N 160-PQFP 6,000 118 | 5.0V = Slow | 544-2261-ND 62.25 | EPF8636AQC160-3 
1508-FBGA |179,400/1,170] 1.2V | 9,383,040] Slow | 544-1888-ND® 6680.01 | EP2S180F1508C5N 160-PaFP | 6,000 | 118 | 5.0V - Slow _| 544-2262-ND 44.75 | EPF8636AQC160-4 
1508-FBGA |179,400)1,170| 1.2V_ | 9,383,040 | Medium | 544-2165-NDt 11756.82 | EP2S180F150814 760-POFP | 8,000 | 120 | 5.0V = Slow | 544-2263-ND 47.25 | EPF8820AQC160-4 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V_| 9,383,040 | Medium | 544-2166-ND@t _10688.02 | EP2S180F1508/4N 208-POFP | 8,000 | 152 | 5.0V = Slow | 544-2264-ND 52.75 | EPF8820A0C208-4 
STRATIX II GX 208-POFP | 12,000 | 148 | 5.0V _ Slow | 544-2248-ND 55.25 | EPF81188AQC208-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Fast | 544-1747-ND 814.00 | EP2SGX30CF780C3 240-POFP {16,000 | 181 | 5.0V = Mediu Leesan 124.00 | EPF81500A0C240-2 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 Fast | 544-1926-ND@ 740.00 | EP2SGX30CF780C3N 84-PLCC ] 10.000] 59] 50V] 6144] Slow | 544-2194-5-NDO 54.00 [EPFIOKIOLC84-3 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Fast | 544-1928-ND@ 760.00 | EP2XGX30DF780C3N 84-pLcc |10.000] 59 | 5.0v | 6144 | Slow | 544-1937-5-NDO 35.50 | EPF10K10LC84-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1927-ND@ 580.00 | EP2SGX30CF780C4N 84-PLCG | 10,000] 59 | 5.0V | 6144 | Slow |544-1938-5-ND@o 35.50 | EPF10K10LC84-4N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1752-ND 660.00 | EP2SGX30DF780C4 100-TOFP | 10,000) 66 | 33V | 6,144 Slow | 544-2193-ND 32.50 | EPFIOK10ATC100-3 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1929-ND@ 600.00 | EP2SGX30DF780C4N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V | 6.144 | Slow | 544-1256-ND 37.00 | EPFIOK10ATC144-3 
{44-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V | 6,144 | Slow | 544-1936-NDt 52.00 | EPFIOKTOATI144-3 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1749-ND 517.00 | EP2SGX30CF780C5 d4actarp {40000 | 102 | sov | e144 | Slow (exieasaten 56.50 |EPEIOKIOTC144-8 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Slow | 544-1750-ND@ 470.00 | EP2SGX30CF780C5N 144-tore |10.000 | 102 | sov | 6144 | Slow |544-200-ND® 56.50 | EPF10K10TC144-3N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728) Slow | 544-1753-ND 539.00 | EP2SGX30DF780C5 444-TOFP | 10,000 ) 102 | 5.ov | 6,144 | Slow | 544-2201-ND 36.50 | EPF10K10TC144-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1754-ND@ 490.00 | EP2SGX30DF780C5N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6,144 | Slow | 544-2202-ND@ 36.50 | EPF10K10TC144-4N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-2176-NDt 836.00 | EP2SGX30DF78014 T44-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6,144] Slow | 544-2203-NDT 51.00 | EPFIOK10TI144-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-2177-ND@t 760.00 | EP2SGX30DF78014N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6,144 | Slow | 544-2204-NDot 51.00 | EPF10K10T1144-4N 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1755-ND 1479.50 | EP2SGX60CF780C3 SOE OEE (10.000) ) 184 | SeN | 81s Slow Bigeern 40,00) | ERE IOKIOAGGEDG=3 
i ; page : 208-POFP | 10,000] 134) 5.0v | 6144 | Slow | 544-2195-ND 60.50 | EPF10K10QC208-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192] Fast | 544-1930-ND@ 1345.00 | EP2SGX60CF780C3N o08-parP | 10.000! 134) sov | e144 | Slow | 544-2196-ND 40.50 | EPF10K1000208-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V_ | 2,544,192 Fast _| 544-1759-ND. 1501.50 | EP2SGX60DF780C3 208-PQFP | 10,000 | 134 | 5.0V 6,144 Slow | 544-2197-ND@ 40.50 | EPF10K10QC208-4N 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V [2,544,192] Fast | 544-1932-NDe 1365.00 | EP2SGX60DF780C3N 208-POFP | 10,000] 134) 5.0v | 6144 | Slow | 544-2198-NDt 58.00 | EPF10K10Q1208-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1756-ND 1160.50 | EP2SGX60CF780C4 144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2216-ND 96.00 | EPF10K20TC144-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1931-ND® 1055.00 | EP2SGX60CF780C4N 144-TOFP | 20,000 ) 102 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2217-ND@ 96.00 | EPF10K207C144-3N 
: 144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2218-ND 63.00 | EPF10K20TC144-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1933-ND@ 1075.00 | EP2SGX60DF780C4N TAETORP 120,000 102-16. Ov | 12-288 | Slgu eeaeea gatinte 83.00 | EPHIOKDOTCTAdaN 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2v | 2.544.192 | Slow | 544-1758-ND@ 850.00 | EP2SGX60CE780C5N 4aa-torp | 20000 | 102 | 5ov | 12288 | Slow | 544-2290-ND+ 89.50 | EPF10K20TI144-4 
780-FBGA | 60,440 | 364] 1.2V [2,544,192] Slow | 544-1762-ND@ 870.00 | EP2SGX60DF780C5N 444-TarP |20/000 | 102 | s.ov | 12288 | Slow | 544-2291-ND@t 89.50 | EPF10K20TI144-4N 
780-FBGA | 60,440 | 364) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2178-NDt 1501.50 | EP2SGX60DF78014 208-ROFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2207-ND 117.00 | EPF10K20RC208-3 
780-FBGA | 60,440 | 364) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2179-ND@+ 1365.00 | EP2SGXGODF78014N 208-ROFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2208-ND@ 117.00 | EPF10K20RC208-3N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192] Fast | 544-2180-ND 1650.00 | EP2SGX60EF1152C3 208-RFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2209-ND 79.00 | EPF10K20RC208-4 
208-ROFP | 20,000 | 147 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2210-ND 79.00 | EPF10K20RC208-4N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Fast__| 544-2181-ND@ 1500.00 | EP2SGX60EF1152C3N 
: 208-ROFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2214-NDt 110.50 | EPF10K20R1208-4 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2182-ND 1303.50 | EP2SGX60EF1152C4 240-RaFP | 20000 | 1¢9 | Sov | 12288 | Slow |544-2017-ND 433.00 | EPF10K20RC240-3 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2183-ND@ 1185.00 | EP2SGX60EF1152C4N 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0V 42,288 Slow | 544-2212-ND 89.50 | EPF10K20RC240-4 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192} Slow | 544-2184-ND 1056.00 | EP2SGX60EF1 1525 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2213-ND® 89.50 | EPFIOK20RC240-4N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-2185-ND® 960.00 | EP2SGX60EF1152C5N 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2215-NDt 125.00 | EPF10K20R1240-4 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2186-NDt 1650.00 | EP2SGX60EF1 15214 144-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V |) 12,288 Fast / 544-1263-ND 148.00 | EPF10K30ATC144-1 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V [2,544,192 | Medium | 544-2187-ND@t 1500.00 | EP2SGX60EF115214N 144-TOFP | 30,000 ) 102 | 3.aV | 12,288 | Medium |e ieecne 98.00 | EPFIOK30ATC144-2 
144-ToFP | 30,000 | 102 | 3.3v_| 12,288 | Slow | 544-1264-ND 74.00 | EPF10K30ATC144-3 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448} Fast | 544-1763-ND 4136.01 | EP2SGX90EF1152C3ES | [44a-tqeP T3000 1 102 1 3.aV 1 42-288 1 Slow 1 5441943-ND® 7400 TEPFIOK30ATCI44-3N 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 | Fast | 544-1769-ND 4400.00 | EP2SGX90FF1508C3 144-TOFP 30.000 102 | 3.3V 42.288 Slow | 544-1265-NDt 103.00 | EPF10K30ATI144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 | Fast | 544-1772-ND® 4000.00 | EP2SGX9OFF1508C3N 144-TOFP | 30,000 ) 102 | 25v | 24576 | Fast | 544-2226-ND 117.60 | EPF10K30ETC144-1 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V_| 4,520,448 | Medium | 544-1770-ND 3454.00 | EP2SGX90FF1508C4 144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1267-ND 60.00 | EPF10K30ETC144-3 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V |6,747,840] Fast | 544-1737-ND 7783.59 | EP2SGX130GF1508C3 144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V_| 24,576 _| Medium | 544-1944-NDt 117.60 | EPFIOK30ETI144-2 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2v |6,747,840| Fast | 544-1924-ND@ 7075.99 | EP2SGX130GF150ac3n | | 208-PQFP | 30,000) 147 | 33V | 12,288 | Fast | 544-2222-ND 193.00 | EPFIOKS0AQC208+1 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1925-ND: 6200.02 | EP2sGx130GF1soacan | | S08-POFP 30,000 | 147 | 3.8V | 12,288 | Medium | 544-1257-ND 108-00. ERTIOKSOAGG2O8 2 
i , , ele ecu. Reems ; 208-POFP | 30,000 | 147) 3.3v | 12,288 | Slow | 544-1258-ND 76.00 | EPF10K30AQC208-3 
1508-FBGA |132,540) 734 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-2174-NDt 7783.59 | EP2SGX130GF150814 208-PaFP | 30,000 | 147 | 3.3V | 12,288 Slow | 544-1939-ND@ 76.00 | EPF10K30AQC208-3N 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V_| 6,747,840 | Medium | 544-2175-ND@t _7075.99 | EP2SGX130GF1508I4N | | 208-PaFP | 30,000 | 147 | 25v | 24.576 | Fast | 544-2224-ND 134.40 | EPF10K30EQC208-1 
STRATIX III — RoHS Compliant 208-POFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Medium | 544-2225-ND 91.20 | EPFIOK30E0C208-2 
780-FBGA |150,000] 488 | 1.1V | 7,280 | Medium | 544-2404-ND 2840.00 | EP3SL150F780C3N 208-POFP / 30,000 | 147 | 25V |) 24,576 | Slow | 544-1266-ND 87.20 | EPF10K30EQC208-3 
780-FBGA |150,000| 488 | 1.1v | 7,280 | Slow | 544-2403-ND 2184.99 | EP3SL150F780C4N 208-ROFP | 30,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow |.o#d-2227-ND 195.20 | EPF10K30RC208-3 
208-ROFP | 30,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2228-ND@ 195.20 | EPF10K30RC208-3N 
780-FBGA |150,000| 488 | 4.1V | 7,280 | Slow | 544-2406-ND 3277.00 | EP3SL15OF780C4LNES | | o98-rarp | 30000 | 147 | Sov | 12.288 | Slow | 544-2299-ND 429.20 | EPF10K30RC208-4 
1152-FBGA |150,000] 744 | 14V | 7,280 | Slow | 544-2407-ND 2235.01 | EP3SL150F1152C4N ¢ RoHS Compliant industrial Temperature: -40°C~ 100°C 0 Tube (Continued) 
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/NOERY4\, FPGAs (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
/O | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
208-RQFP | 30,000] 147 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2230-ND 129.20 | EPF10K30RC208-4N 240-RQFP ] 50,000] 189 | 3.3V | 20,480 | Slow  544-1948-ND 182.00 | EPF10K50VRC240-3 
208-RQFP | 30,000 147 | 5.ov | 12,288 | Slow | 544-2233-NDt 180.00 | EPF10K30RI208-4 SaReaED sp.on8 es a3 eee aw Ser jee FOE OKECVIGDaD'a 
240-PaFP | 30,000] 189 | 3.3V | 12,288 | Fast | 544-1259-ND 165.00 | EPF10K30AQC240-1 paoporp | 20000 | tes | 2sy | anceo | slow (eitoominn ia 4g'| EBEIOKE0S0CoA0 
240-PQFP | 30,000] 189 | 3.3V | 12,288 | Medium | 544-1260-ND 115.00 | EPF10K30AQC240-2 240-ROFP (30000 | 189.| Sov | 20480 | Slow [editeacetn 480,00:| EPELOKG0RC240<3 
240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V_| 12,288 | Medium | 544-1940-ND 115.00 | EPF10K30AQC240-2N 340-ROFP 150,000 189 | SOV 20.480 | Slow) 544-2239-ND 569.00 1EPFIOKS0RC240-4 
240-POFP ] 30,000] 189 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1261-ND 84.00 | EPF10K30AQC240-3 240-RQFP | 50,000 | 189 | 5.0v | 20,480 | Slow | 544-2240-NDt 364.00 | EPF10K50R1240-4 
240-PQFP | 30,000] 189 | 3.3V | 12,228 | Slow | 544-1941-ND 84.00 | EPF10K30AQC240-3N 356-BGA | 50,000 | 274 | 3.3V | 20.480 | Slow | 544-1946-ND 201.00 | EPF10K50VBC356-3 
240-PaFP | 30,000| 189 | 3.3v | 12,288 | Slow | 544-1262-NDt 117.50 | EPF10K30AQ1240-3 240-ROFP | 70,000 | 189 | 5.0V | 18,432 | Slow | 544-2243-ND 543.00 | EPF10K70RC240-3 
240-RQFP | 30,000 | 189 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2231-ND 208.40 | EPF10K30RC240-3 240-ROFP | 70,000 | 189 | 5.0V_| 18.432 | Slow | 544-2244-ND 361.00 | EPF10K70RC240-4 
: aco ‘ 240-ROFP |100,000] 189 | 3.3V | 24,576 | Fast | 544-1248-ND 564.00 | EPF1OK100ARC240-1 
rai Tr ue omy pee sou ea teen Set rary 240-ROFP |100,000| 189 | 3.3V | 24,576 | Medium | 544-1249-ND 372.00 | EPF10K100ARC240-2 
: ; y oe i 240-RQFP |100,000| 189 | 3.3V | 24,576 | Slow | 544-1250-ND 278.00 | EPF10K100ARC240-3 
256-FBGA | 30,000] 176 | 25V | 24,576 | Slow | 544-2223-ND 74.40 | EPF1OK30EFC256-3 240-RQFP |100,000] 189 | 3.3V | 24576 | Slow | 544-1251-NDt 388.00 | EPF10K100ARI240-3 
208-RQFP | 40,000] 147 | 5.0V | 16,384 | Slow | 544-2235-ND 258.00 | EPF10K40RC208-3 240-PQFP |100,000| 189 | 25V | 49,152 | Fast | 544-1252-ND 432.00 | EPF10K100EQC240-1 
208-RQFP | 40,000 | 147 | 5.0V | 16,384 | Slow | 544-2236-ND 171.00 | EPF10K40RC208-4 240-POFP {100,000} 189 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1253-ND 292.80 | EPF10K100EQC240-2 
240-RaFP | 40,000 | 189 | 5.ov | 16,384 | Slow | 544-2237-ND 182.00 | EPF10K40RC240-4 240-PQFP |100,000] 189 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1254-ND 216.00 | EPF10K100EQC240-3 
240-POFP |50,000| 189 | 25v | 40.960 | Fast | 544-1268-ND 302.40 | EPF10K50E0C240-1 256-FBGA |100,000| 191 | 25V | 49,152 | Slow | 544-2192-ND 220.80 | EPF10K100EFC256-3 
240-PaFP |50,000| 189 | 25V | 40,960 | Medium | 544-1269-ND 206.40 | EPF10K50EQC240-2 aeek 00 000 ae oy rate sow aE at See SUE oiEe 
240-POFP | 50,000 | 189 | 2.5V | 40,960 | Slow eemainD 181.20 | EPFIOKS0EQC240-3 240-POFP |130,000] 186 | 2.5V | 65,536 | Medium | 544-2206-NDT 604.80 | EPF1OK130E01240-2 
Sarecee io ie aN Shae or cae ed ao On EPRIORedaeedos 484-FBGA |130,000| 369 | 2.5V | 65,536 | Fast | 544-2205-ND 688.80 | EPF10K130EFC484-1 
i ~ : ~ as abe - 7 ¢ RoHS Compliant t Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 4 Tube 


CPLDs 


Altera’s Max families include the cost-optimized MAX 3000 and the high-performance MAX 7000 CPLD’s, each of which offers densities, packages and speed grades to meet a variety of design needs. Altera’s MAX 
CPLD’s are non-volatile, single-chip solutions that do not require additional configuration devices. This means that they can be pre-programmed and reprogrammed using in-system programmability (ISP) and will retain the 
programming algorithm securely, even when the device is powered off. 


Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera 
Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each |Part No. 
MAX II 

100-FBGA | 192 | 240} 4.7 | 80 | 3.3/2.5 4 |544-1710-ND® 8.50 |EPM240F100C4N 
100-FBGA | 192 | 240} 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1709-ND® 6.10 |EPM240F100C5N 
100-FBGA | 192 | 240} 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1711-NDot 8.50 |EPM240F10015N 
100-MBGA) 192 | 240) 4.7 | 80 | 3.3/2.5 4 | 544-1707-ND® 8.30 |EPM240M100C4N 
100-MBGA{ 192 | 240 | 47 | 80 | 3.3/2.5 5 |544-1706-ND® 6.00 |EPM240M100C5N 
100-MBGA) 192 | 240) 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1708-ND@t 8.30 |EPM240M10015N 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.9/2.5 3 | 544-1144-ND 13.09 )EPM240T100C3 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 3 | 544-1962-ND® 11.90 | EPM240T100C3N 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 4 |544-1145-ND 9.13 | EPM240T100C04 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 4 |544-1963-ND® 8.30 |EPM240T100C4N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1146-ND 6.60 |EPM240T100C5 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1964-ND® 6.00 |EPM240T100C5N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-1965-NDt 9.13 |EPM240T10015 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5 5 | 544-2276-ND@t 8.30 |EPM240T10015N 
100-FBGA | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 5 | 544-1727-ND@ 6.10 |EPM240GF100C5N 
100 FBGA | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 5 | 544-1728-ND@t 8.50 |EPM240GF100I5N 
100-MBGA} 192 | 240) 4.7 | 80 1.8 5 | 544-1726-ND@ 6.00 |EPM240GM100C5N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 3 | 544-1147-ND 13.09 |EPM240GT100C3 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 3 | 544-1395-ND® 11.90 |EPM240GT100C3N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 4 |544-1148-ND 9.13 |EPM240GT100C4 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 4 | 544-1396-ND@ 8.30 |EPM240GT100C4N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 5 | 544-1149-ND 6.60 |EPM240GT100C5 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 5 | 544-1397-ND@ 6.00 |EPM240GT100C5N 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 5 | 544-2274-NDt 9.13 |EPM240GT10015 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 1.8 5 | 544-2275-ND@t 8.30 |EPM240GT10015N 
100-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 4  |544-1716-ND@ 18.90 | EPM570F100C4N 
100-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1715-ND@ 13.50 | EPM570F100C5N 
100-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1717-ND@t 18.90 | EPM570F10015N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 3 | 544-1294-ND 47.63 | EPM570F256C3 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 3 | 544-1312-ND@ 43.30 | EPM570F256C3N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 4 |544-1295-ND 33.33 | EPM570F256C4 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 4 | 544-1313-ND@ 30.30 | EPM570F256C4N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1296-ND 23.87 |EPM570F256C5 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1314-ND®@ 21.70 |EPM570F256C5N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1398-NDt 33.33 |EPM570F25615 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1399-ND@t 30.30 | EPM570F25615N 
100-MBGA) 440 | 570 | 54 | 160 | 3.9/2.5 5 | 544-1712-ND® 13.30 | EPM570M100C5N 
100-MBGA) 440 | 570 | 54 | 160 | 3.9/2.5 5 | 544-1714-NDo@t 18.70 |EPM570M10015N 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 3 | 544-1297-ND 29.37 |EPM570T100C3 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 3 | 544-1315-ND® 26.70 |EPM570T100C3N 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 4 |544-1298-ND 20.57 |EPM570T100C4 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 4 |544-1316-ND® 18.70 |EPM570T100C4N 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 J 3.3/2.5 5 | 544-1299-ND 14.63 )EPM570T100C5 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.9/2.5 5 | 544-1317-ND® 13.30 | EPM570T100C5N 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 5 | 544-2280-NDt 20.57 |EPM570T10015 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.9/2.5 5 | 544-2281-NDt 18.70 | EPM570T10015N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 | 3.3/2.5 3 | 544-1300-ND 39.71 |EPM5707144C3 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 ) 3.3/2.5 3 | 544-1318-ND® 36.10 |EPM570T144C3N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 | 3.3/2.5 4 | 544-1301-ND 27.83 |EPM5707144C4 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 | 3.3/2.5 4 |544-1319-ND® 25.30 |EPM5707T144C4N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 J 3.3/2.5 5 | 544-1302-ND 19.91 )EPM570T144C5 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 ) 3.3/2.5 5 | 544-1320-ND® 18.10 |EPM570T144C5N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 ) 3.3/2.5 5 | 544-2282-NDt 27.83 |EPM570714415 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116 ) 3.9/2.5 5 | 544-2283-NDt 25.30 |EPM570T14415N 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160/ 1.8 3 | 544-1303-ND 47.63 |EPM570GF256C3 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160}] 1.8 3 | 544-1400-ND® 43.30 | EPM570GF256C3N 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160] 1.8 4 | 544-1304-ND 33.33 | EPM570GF256C4 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160} 1.8 4  |544-1401-ND® 30.30 | EPM570GF256C4N 
256-FBGA | 440 | 570} 54 |160] 1.8 5 | 544-1305-ND 23.87 |EPM570GF256C5 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160/ 1.8 5 | 544-1402-ND® 21.70 |EPM570GF256C5N 
100-MBGA) 440 | 570) 54 |160) 1.8 5 | 544-1729-ND@ 13.30 | EPM570GM100C5N 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 1.8 3 | 544-1306-ND 29.37 |EPM570GT100C3 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 1.8 3 | 544-1403-ND@ 26.70 |EPM570GT100C3N 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 1.8 4 | 544-1307-ND 20.57 |EPM570GT100C4 


Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 18 4  |544-1404-ND® 18.70 | EPM570GT100C4N 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 18 5 | 544-1308-ND 14.63 | EPM570GT100C5 
100-TQFP | 440 | 570 | 54 | 76 18 5 | 544-1405-ND® 13.30 | EPM570GT100C5N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 /116} 1.8 3 | 544-1309-ND 39.71 | EPM570GT144C3 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 [116] 18 3 |544-1406-ND® 36.10 | EPM570GT144C3N 
144-TQFP | 440 | 570] 54 /116] 1.8 4 |544-1310-ND 27.83 | EPM570GT144C4 
144-TQFP | 440 | 570 | 54 |/116] 1.8 4 |544-1407-ND® 25.30 | EPM570GT144C4N 
144-TQFP | 440 | 570 | 54 /116] 1.8 65 | 544-1311-ND 19.91 | EPM570GT144C5 
144-TQFP | 440 | 570 | 54 /116} 1.8 5 | 544-1408-ND® 18.10 | EPM570GT144C5N 
144-TQFP | 980 |1,270| 6.2 | 116 | 3.3/2.5 3 | 544-1324-ND 49.94 | EPM1270T144C3 
144-TQFP | 980 [1,270] 6.2 | 116 | 3.3/2.5 6 | 544-1143-ND 24.97 | EPM12701144C5 
144-TOQFP | 980 |1,270) 6.2 | 116 | 3.3/2.5 5 | 544-1388-NDt 34.98 | EPM1270714415 
144-TOQFP | 980 |1,270) 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1652-ND@t 31.80 | EPM1270T14415N 
256-FBGA | 980 / 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 3 |544-1321-ND 62.04 | EPM1270F256C3 
256-FBGA | 980 [1,270| 6.2 | 212 | 3.3/2.5 3 | 544-1338-ND® 56.40 | EPM1270F256C3N 
256-FBGA | 980 [1,270] 6.2 | 212 | 3.3/2.5 4 |544-1140-ND 43.45 |EPM1270F256C4 
256-FBGA | 980 / 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 4 |544-1337-ND® 39.50 | EPM1270F256C4N 
256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 65 | 544-1141-ND 31.02 | EPM1270F256C5 
256-FBGA | 980 / 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1336-ND® 28.20 | EPM1270F256C5N 
256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1381-NDt 43.45 | EPM1270F25615 
256-FBGA | 980 /1,270| 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1675-ND@t 39.50 | EPM1270F25615N 
256-MBGA | 980 |1,270| 6.2 | 212 | 3.3/2.5 4 |544-1722-ND® 39.50 | EPM1270M256C4N 
256-MBGA| 980 |1,270| 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1721-ND® 28.20 | EPM1270M256C5N 
256-MBGA| 980 |1,270| 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1723-NDot 39.50 | EPM1270M25615N 
256-TOFP | 980 |1,270} 6.2 | 116 | 3.3/2.5 3 | 544-1335-ND@ 45.40 |EPM1270T144C3N 
256-TQFP | 980 |1,270} 6.2 | 116 | 3.3/2.5 4 |544-1334-ND® 31.80 | EPM12707144C4N 
256-TQFP | 980 |1,270} 6.2 | 116 | 3.3/2.5 5 | 544-1333-ND® 22.70 | EPM1270T144C5N 
256-FBGA | 980 |1,270} 6.2 | 212] 18 3 |544-1327-ND 62.04 | EPM1270GF256C3 
256-FBGA | 980 |1,270} 6.2 | 212] 18 3 | 544-1382-ND® 56.40 | EPM1270GF256C3N 
256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212/ 18 4 |544-1328-ND 43.45 |EPM1270GF256C4 
256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212] 18 4 |544-1383-ND® 39.50 | EPM1270GF256C4N 
256-FBGA | 980 |1,270} 6.2 | 212] 18 5 | 544-1329-ND 31.02 | EPM1270GF256C5 
256-FBGA | 980 /1,270} 6.2 | 212] 18 5 | 544-1384-ND® 28.20 | EPM1270GF256C5N 
256-FBGA | 980 |1,270} 6.2 | 212] 18 5 | 544-2265-NDt 43.45 | EPM1270GF25615 
256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212| 18 5 | 544-2266-ND@t 39.50 | EPM1270GF25615N 
256-MBGA| 980 ]1,270| 6.2 | 212] 18 5 | 544-1732-ND® 28.20 | EPM1270GM256C5N 
144-TQFP | 980 |1,270) 62 /116] 1.8 3 |544-1330-ND 49.94 | EPM1270GT144C3 
144-TOQFP | 980 |1,270) 62 /116] 1.8 3 | 544-1385-ND® 45.40 | EPM1270GT144C3N 
144-TOFP | 980 |1,270) 62 /116] 1.8 4 |544-1331-ND 34.98 | EPM1270GT144C4 
144-TQFP | 980 |1,270| 6.2 [116] 1.8 4 |544-1386-ND® 31.80 | EPM1270GT144C4N 
144-TOQFP | 980 [1,270] 62 [116] 1.8 5 = |544-1332-ND 24.97 | EPM1270GT144C5 
144-TQFP | 980 |1,270) 62 /116] 1.8 5 | 544-1387-ND® 22.70 | EPM1270GT144C5N 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 3 |544-1341-ND 69.85 | EPM2210F256C3 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 3 | 544-1356-ND® 63.50 | EPM2210F256C3N 
256-FBGA | 1,700|2,210| 7.0 | 204 | 3.3/2.5 4 |544-1340-ND 48.84 | EPM2210F256C4 
256-FBGA | 1,700) 2,210] 7.0 | 204 | 3.3/2.5 4 |544-1355-ND® 44.40 |EPM2210F256C4N 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 | 544-1339-ND 34.87 | EPM2210F256C5 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 | 544-1354-ND® 31.70 | EPM2210F256C5N 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 | 544-2267-NDt 48.84 |EPM2210F25615 
256-FBGA | 1,700|2,210| 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 | 544-2268-ND@t 44.40 |EPM2210F25615N 
324-FBGA | 1,700) 2,210] 7.0 | 272 | 3.3/2.5 3 | 544-1344-ND 79.64 | EPM2210F324C3 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 272 | 3.3/2.5 3 |544-1959-ND® 72.40 | EPM2210F324C3N 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 272 | 3.3/2.5 4 |544-1343-ND 55.66 | EPM2210F324C4 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 272 | 3.3/2.5 4 |544-1960-ND® 50.60 | EPM2210F324C4N 
324-FBGA | 1,700/2,210| 7.0 | 272 | 3.3/2.5 5 |544-1342-ND 39.82 | EPM2210F324C5 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 272 | 3.3/2.5 5 |544-1961-ND® 36.20 | EPM2210F324C5N 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 272 | 3.3/2.5 5 | 544-2269-NDt 55.66 | EPM2210F32415 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 272 | 3.3/2.5 5 | 544-2270-ND@t 50.60 | EPM2210F32415N 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204} 18 3 |544-1350-ND 69.85 | EPM2210GF256C3 
256-FBGA | 1,700|2,210| 7.0 |204/ 18 3 | 544-1389-ND® 63.50 | EPM2210GF256C3N 
256-FBGA | 1,700) 2,210) 7.0 | 204] 18 4 |544-1349-ND 48.84 | EPM2210GF256C4 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204] 18 4  |544-1390-ND® 44.40 | EPM2210GF256C4N 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204] 18 5 | 544-1348-ND 34.87 | EPM2210GF256C5 
256-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 | 204] 18 5 | 544-1391-ND® 31.70 | EPM2210GF256C5N 
256-FBGA | 1,700|2,210| 7.0 | 204] 18 5 | 544-2271-NDt 48.84 | EPM2210GF25615 
324-FBGA | 1,700) 2,210} 7.0 |272] 18 3 | 544-1357-ND 79.64 | EPM2210GF324C3 
324-FBFA | 1,700|2,210| 7.0 | 272] 18 3 |544-1392-ND@ 72.40 | EPM2210GF324C3N 
@ RoHS Compliant T Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube 
$ Perform a complete thermal analysis before committing a design to this device package. For more 


information, see the Operating Requirements for Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. | (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera 
Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
324-FBGA | 1,700]2,210] 7.0 |272] 18 4 /544-1358-ND 55.66 |EPM2210GF324C4 44-PLCC | 64 1,250] 5.0 | 68 | 50 10 |544-2012-ND@ 8.40 [EPM7064SLC44-10N 
324-FBFA | 1,700/2,210] 7.0 | 272] 18 4 |544-1393-ND@ 50.60 | EPM2210GF324C4N 44-PLCC | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 7 |544-2299-5-ND* 25.90 |EPM7064LC44-7 
324-FBGA | 1,700|2,210) 7.0 | 272) 18 5 |544-1359-ND 39.82 |EPM2210GF324C5 44-PLCC | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 10 |544-2297-5-ND* 18.40 |EPM7064LC44-10 
324-FBGA | 1,700]2,210) 7.0 |272) 18 5 |544-2272-NDt 55.66 |EPM2210GF32415 44-PLCC | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-2298-5-ND* 10.45 |EPM7064LC44-15 
324-FBGA | 1,700|2,210| 7.0 |272| 1.8 5 |544-2273-NDot 50.60 |EPM2210GF32415N 44-PLcc | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0 7__|544-2016-5-NDt* 24.00 |EPM7064SLI44-7 
Se aapicc | 64 |1250| 60 | 63 | s0 | 15 lsacireenpt 1030 lePurrosatiaa-is. 
68-MBG | 192 | 240] 75 | 54] 18 6  ]544-2445-ND 8.30 |EPM240ZM68C6N : : ‘ ‘ vee : ‘ 
ea-mac | 192 | 240 | 75 | 54] 18 7 |544-2446-ND 6.90 |EPM2407M68C7N 44-TOFP | 64 /1,250] 60 | 68 | 25 3 |544-2296-ND 29.40 |EPM7064BTC44-3 
100-MBGA} 192 | 240| 75 |80| 18 | 6 |544-2447-ND 8.70 |EPM240ZM100C6N A4TOFP | 64 | 1,250) 5.0 | 68) 50 | 5 BAR2oIeND 50.00 |EPM7064STC44-5 
. 9448-1 44-TOFP_| 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0 7__|544-2021-ND 25.00 |EPM7064STC44-7 
100-MBGA| 192 | 240) 7.5 | 80] 18 7 |544-2448-ND 7.20 | EPM240ZM100C7N 
: ee 44-TOFP | 64 |7,250/ 5.0 | 68 | 5.0 7 (544-2022-ND@ 25.00 |EPM7064STC44-7N 
100-MBGA| 440 | 570 | 8.7 | 76 | 18 6 |544-2449-ND 19.20 |EPM570ZM100C6N 
: ace 44-TOFP | 64 1,250] 5.0 | 36 | 50 10 |544-1200-ND 7.50 |EPM7064STC44-10 
100-MBGA| 440 [570] 87 | 76 |] 18 7 [544-2450-ND 16.00 [EPM570ZM100C7N 
‘ Ba 44-TOFP | 64 1,250] 5.0 | 68 | 5.0 10 |544-2020-ND@ 7.50 |EPM7064STC44-10N 
144-MBGA| 440 | 570) 87 |116] 18 6  |544-2451-ND 23.90 |EPM570ZM144C6N 
t pe 44-TOFP | 64 1,250] 50 | 68 | 50 7 |544-2023-NDt 32.50 |EPM7064STI44-7 
144-MBGA| 440 | 570) 8.7 |116] 18 7 |544-2452-ND 19.90 | EPM570ZM144C7N 
: ena 44-TOFP | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0 7 |544-2024-ND@t 32.50 |EPM7064STI44-7N 
256-MBGA| 440 | 570 | 8&7 |160| 18 6 |544-2453-ND 31.20 |EPM570ZM256C6N i 
256-mBGA| 440 | 570 | 87 |160| 18 | 7 |544-2454-ND 26.00 |EPM570ZM256C7N BB-PLOG ) 64 /1,250/ 6.0 | 68 | 50 |) 7 [544:23035-ND 40.60 | EPM7064LC68-7 
: ~—AX 3000A : 68-PLCC | 64 /1,250] 6.0 | 68 | 5.0 10 |544-2300-5-ND* 29.50 |EPM7064LC68-10 
68-PLCC | 64 | 1,250] 6.0 | 68 | 5.0 42 |544-2301-5-ND* 24.00 |EPM7064LC68-12 
44-PLCG | 32 | 600) 45 | 34) 33 | 4 (SAsc vO 1.65 /EPM3032ALC44-4 68-pLcc | 64 |1,250| 60 | 68 | 5.0 | 15 |544-2302-5-ND* 20.20 |EPM7064LC68-15 
44-PLOC | 32 | 600 | 4.5 | 34 | 33° | 10 | 544-1150-5-ND 1.20 | EPM3032ALC44-10 68-PLcc | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0 | 15 |544-2307-5-NDt* 26.60 |EPM7064L168-15 
44-PLCC | 32 | 600) 4.5 | 34 3.3 10 |544-1966-ND® 1.20 |EPM3032ALC44-10N 84-PLCC | 64 11,250] 5.0 | 68 5.0 6 |544-2310-5-ND* 28.00 |EPM7064SLC84-6 
44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 34 | 33 4 )544-1152-ND 2.40 | EPM3032ATC44-4 84-PLCC | 64 | 1,250] 50 | 68 | 50 7 |544-1198-5-ND* 21.00 |EPM7064SLC84-7 
44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 34 | 33 4 |544-1969-ND@ 2.40 [EPM3032ATC44-4N 84-PLCC | 64 /1,250] 5.0 | 68 | 5.0 10 |544-1197-5-ND* 15.25 |EPM7064SLC84-10 
44-TOFP | 32 | 600] 45 | 34] 33 7 /544-1153-ND 1.45 EPM3032ATC44-7 84-PLCC | 64 |1,250|] 5.0 | 68 | 5.0 10 |544-2015-NDe 15.25 |EPM7064SLC84-10N 
44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 34 3.3 7 |544-1970-ND® 1.45 | EPM3032ATC44-7N 84-PLCC | 64 |1,250| 6.0 | 68 50 7 |544-2306-5-ND* 48.00 |EPM7064LC84-7 
A4-TOFP | 32 | 600] 45 | 34 | 33 10 /544-1151-ND 1.40 | EPM3032ATC44-10 84-PLCC | 64 |1,250; 60 | 68 | 5.0 10 |544-2304-5-ND* 35.10 |EPM7064LC84-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 34 3.3 10 |544-1968-ND® 1.40 | EPM3032ATC44-10N 84-PLCC | 64 | 1,250] 6.0 | 68 50 15 |544-2305-5-ND* 24.00 |EPM7064LC84-15 
44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 34 | 33 10_|544-1154-NDt 1.45 |EPM3032ATI44-10 84-PLCC | 64 | 1,250] 5.0 | 68 | 50 7 |544-2018-ND@t 27.00 |EPM7064SLI84-7N 
4a-TOFP | 32 | 600 | 45 | 34 | 33 10 [544-1971-ND@t 1.45 )EPM3032ATI44-10N 84-PLCC | 64 | 1,250] 6.0 | 68 | 50 15 |544-2308-5-NDt* 31.40 |EPM7064LI84-15 
44-PLCC | 64 | 1,250] 45 | 34] 33 4 |544-1973-ND 4.85 |EPM3064ALC44-4 100-ParP | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-2309-5-ND* 29.50 |EPM7064QC100-15 
44-PLCC | 64 |1,250] 45 | 34 | 33 10 |544-1155-5-ND* 2.10 |EPM3064ALC44-10 {00-TOFP | 64 7,250] 5.0 | 68 | 5.0 5 [544-2311-ND 64.50 |EPM7064STC100-5 
44-PLCC | 64 1,250] 45 | 34 | 33 10 |544-1972-ND@ 2.10 |EPM3064ALC44-10N 400-TOFP | 64 1,250) 5.0 | 68 | 50 7 |544-2312-ND 40.00 |EPM7064STC100-7 
44-TOFP | 64 [1,250] 45 | 34 | 33 4 |544-1160-ND 5.35 |EPM3064ATC44-4 400-TOFP | 64 |1,250) 5.0 | 68 | 50 10 |544-1199-ND 11.20 |EPM7064STC100-10 
44-TOFP | 64 |7,250; 45 | 34 | 33 4 [544-1978-ND@ 5.35 |EPM3064ATC44-4N 400-TOFP | 64 1,250) 5.0 | 68 | 50 10 |544-2019-ND@ 11.20 |EPM7064STC100-10N 
44-TOFP | 64 1,250] 45 | 34 | 33 7 |544-1161-ND 2.90 | EPM3064ATC44-7 100-TOFP | 64 |1,250/ 5.0 | 68 | 50 7 |544-2314-NDt 52.00 |EPM7064STI100-7 
44-TOFP | 64 1,250] 45 | 34 | 33 7 |544-1979-ND@ 2.90 |EPM3064ATC44-7N 100-TaFP | 64 | 1,250] 5.0 | 68 | 5.0 7 _[544-2315-NDOT 52.00 |EPM7064STI100-7N 
44-TOFP | 64 1,250] 45 | 34] 33 10 |544-1159-ND 2.55 |EPM3064ATC44-10 84-PLCG | 128 |2,500] 7.5 |100| 5.0 7 |544-2321-5-ND* 103.20 |EPM7128ELC84-7 
44-TorP | 64 |1,250| 45 | 34 | 33 10__[544-1977-ND@ 2.55 |EPM3064ATC44-10N 84-PLCC | 128 |2,500] 7.5 | 100] 5.0 10 |544-2317-5-ND* 64.40 |EPM7128ELC84-10 
44-TOFP | 64 1,250; 45 | 34 | 33 10 (544-1162-NDt 2.90 |EPM3064ATI44-10 84-PLCC | 128 /2,500] 75 | 100] 5.0 12 |544-2318-5-ND* 60.80 |EPM7128ELC84-12 
44-TOFP | 64 1,250] 45 | 34 | 33 10 |544-1980-ND@t 2.90 | EPM3064ATI44-10N 84-PLCC | 128 2,500] 7.5 [100 | 5.0 15 _|544-2319-5-ND* 40.60 |EPM7128ELC84-15 
100-TOFP | 64 |1,250) 4.5 | 66 | 33 4 |544-1157-ND 5.90 |EPM3064ATC100-4 84-PLCC | 128 2,500] 7.5 [100 | 5.0 20 _|544-2320-5-ND* 36.80 [EPM7128ELC84-20 
100-TOFP | 64 |1,250] 45 | 66 | 33 4 |544-1975-ND@ 5.90 |EPM3064ATC100-4N 84-PLCC | 128 |2,500] 7.5 |100| 5.0 20 |544-2322-5-NDt* 55.40 |EPM7128EL184-20 
100-TOFP | 64 |1,250| 45 | 66 | 33 7 |544-1158-ND 3.75 |EPM3064ATC100-7 84-PLCC | 128 |2,500] 6.0 |100| 5.0 6 |544-2035-ND 55.50 |EPM7128SLC84-6 
TOO-TOFP | 64 |7,250/ 45 [66 | 33 7 [544-1976-ND® 3.75 |EPM3064ATC100-7N 84-PLCC | 128 2,500] 6.0 |100| 5.0 7 |544-2325-5-ND* 42.00 |EPM7128SLC84-7 
100-TOFP | 64 |1,250] 45 | 66 | 33 10 |544-1156-ND 3.10 |EPM3064ATC100-10 84-PLCC_| 128 |2,500| 6.0 [100 | 5.0 7 |544-2326-5-ND@* 42.00 |EPM7128SLC84-7N 
100-TOFP | 64 |1,250] 4.5 | 66 | 33 10 |544-1974-ND@ 3.10 |EPM3064ATC100-10N 84-PLCC | 128 [2,500] 6.0 | 68 | 5.0 10 /544-1207-5-ND* 30.50 |EPM7128SLC84-10 
100-TOFP | 64 |1,250] 45 | 66 | 33 10 |544-2277-NDt 3.75 |EPM3064ATI100-10 84-PLCC | 128 |2,500] 6.0 | 100] 50 10 |544-2033-5-ND@* 30.50 |EPM7128SLC84-10N 
100-TOFP | 64 |1,250| 45 | 66 | 33 10__|544-2278-ND@t 3.75 |EPM3064ATI100-10N 84-PLCG | 128 |2,500] 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-1208-5-ND* 19.00 | EPM7128SLC84-15 
100-TOFP | 128 (2,500) 5.0 | 80 | 33 5 [544-1164-ND 18.75 |EPM3128ATC100-5 84-PLCC | 128 |2,500] 6.0 | 100] 5.0 15 |544-2034-ND@ 19.00 |EPM7128SLC84-15N 
100-TOFP | 128 |2,500} 5.0 | 80 | 3.3 5  |544-1982-ND® 18.75 |EPM3128ATC100-5N 84-PLCC | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 10__|544-2036-NDt 39.50 _|EPM7128SL184-10 
100-TOFP | 128 |2,500] 5.0 | so] 33 7 |544-1165-ND 41.75 |EPM3128ATC100-7 {00-PaFP | 128 |2,500/ 7.5 [100] 5.0 15 [544-2323-5-ND* 55.40 |EPM7128EQC100-15 
100-TOFP | 128 |2,500] 5.0 | so] 33 7 |544-1983-ND@ 41.75 |EPM3128ATC100-7N 100-PaFP | 128 |2,500} 7.5 | 100) 5.0 15 |544-2324-5-NDt* 84.80 |EPM7128EQI100-15 
100-TOFP | 128 |2,500| 5.0 | 80 | 33 10 [544-1163-ND 8.60 |EPM3128ATC100-10 100-PQFP | 128 2,500} 6.0 | 100) 5.0 6  }544-2039-ND 76.50 |EPM7128SQC100-6 
00-TOFP | 128 {2,500} 5.0 | 80 | 33 10 |544-1981-ND@ 8.60 |EPM3128ATC100-10N 100-POFP | 128 /2,500) 6.0 | 100) 5.0 7 /544-2040-ND 57.50 |EPM7128SQC100-7 
100-TOFP | 128 |2,500] 5.0 | 80 33 10 |544-1169-NDt 41.75 |EPM3128ATI100-10 100-PQFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 7 |544-2041-ND@ 57.50 _|EPM7128SQC100-7N 
100-TOFP | 128 |2,500] 5.0 | 80] 33 10 |544-1987-ND@t 11.75 | EPM3128ATI100-10N 100-POFP | 128 2,500} 6.0 | 84) 5.0 10 /544-1209-ND 40.50 )EPM7128SQC100-10 
144-TOFP | 128 |2,500] 5.0 | 96 33 5 |544-1167-ND 20.00 |EPM3128ATC144-5 100-PQFP | 128 |2,500| 6.0 | 100] 5.0 10 |544-2037-ND® 40.50 | EPM7128SQC100-10N 
144-TOFP | 128 |2,500| 5.0 | 96 | 3.3 5 |544-1985-ND@ 20.00 |EPM3128ATC144-5N 100-POFP ) 128 /2,500} 6.0 | 84 | 5.0 | 15 |544-1210-ND 24.00 |EPM7128S0C100-15 
T44-T0FP | 128-2500) 5.01 96 133 71 544-1168-ND 72.75 |EPM3128ATC144-7 100-PaFP | 128 |2,500} 6.0 | 100) 5.0 15 |544-2038-ND@ 24.00 |EPM7128SQC100-15N 
144-TOFP | 128 /2,500] 5.0 | 96 | 33 7 |544-1986-ND® 12.75 |EPM3128ATC144-7N ous a ae 7 in 7 m EOGNDOT ate EE ee 
144-TOFP | 128 [2,500] 5.0 | 96 | 33 10 |544-1166-ND 9.20 |EPM3128ATC144-10 : , ; ; -2330- ; ‘ 
144-ToFP | 128 |2,500/ 50 | 96 | 33 | 10 |544-1984-ND@ 9.20 | EPM3128ATC144-10N 100-TOFP | 128 2,500} 7.5 | 100) 25 4 /544-2032-ND 43.20 | EPM7128BTC100-4 
yaatarp | 256 \5.000/ 75 |116| 33 7 |544-1173-ND 99.75 |EPM3256ATC144-7 100-TOFP | 128 |2,500) 6.0 |100] 5.0 6  |544-2331-ND 81.50 |EPM7128STC100-6 
2 : seat : 100-TOFP | 100 |2,500) 6.0 |100] 5.0 7 |544-1785-ND 61.00 |EPM7128STC100-7 
{44-TOFP | 256 [5,000] 7.5 [116] 33 7 [544-1991-ND@ 22.75 |EPM3256ATC144-7N 
2 et ‘ 100-TOFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 7 |544-2332-ND@ 61.00 |EPM7128STC100-7N 
144-TOFP | 256 [5,000] 7.5 [116] 33 10 |544-1172-ND 19.25 | EPM3256ATC144-10 
2 Foon! ; 700-TOFP | 128 [2,500] 6.0 |e4¢] 5.0 10 [544-1217-ND 44.00 [EPM7128STC100-10 
144-TOFP | 256 [5,000] 7.5 [116] 33 10 |544-1990-ND@ 19.25 | EPM3256ATC144-10N 
ioe : 100-TOFP | 128 |2,500) 6.0 |100] 5.0 10 |544-2045-ND@ 44.00 |EPM7128STC100-10N 
144-TOFP | 256 [5,000] 7.5 [116] 33 40 |544-1174-NDt 22.75 |EPM3256ATI144-10 
: Pages : 100-TOFP | 128 |2,500) 6.0 |84¢] 5.0 15 |544-1212-ND 16.75 |EPM7128STC100-15 
144-TOFP | 256 [5,000] 7.5 [116 | 33 10 [544-1992-ND@t 22.75 |EPM3256ATI144-10N 
= sae 100-TOFP | 128 [2,500] 6.0 |100] 5.0 15 |544-2046-ND@ 16.75 |EPM7128STC100-15N 
208-POFP | 256 5,000) 7.5 [158] 33 7 (544-1171-ND 26.00 |EPM3256AQC208-7 
‘ Sena: e 100-TOFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 10 |544-2333-NDt 57.50 |EPM7128STI100-10 
208-PaFP | 256 |5,000) 7.5 | 158) 33 7 |544-1989-ND@ 26.00 |EPM3256AQC208-7N 
7 Dees g 700-TOFP | 128 [2,500] 6.0 [100] 5.0 10 [544-2334-ND@t 57.50 |EPM/128STI100-10N 
208-POFP | 256 |5,000) 7.5 |158) 33 10 |544-1170-ND 20.00 |EPM3256AQC208-10 
160-PaFP | 128 |2,500| 6.0 |100) 5.0 7 |544-2328-ND 67.00 |EPM7128SQC160-7 
208-PaFP | 256 |5,000) 7.5 |158) 33 10 |544-1988-ND@ 20.00 |EPM3256AQC208-10N 
160-PaFP | 128 |2,500} 6.0 |100/ 5.0 10 |544-2327-ND 50.00 |EPM7128SQC160-10 
208-ParP | 512 |10,000, 7.5 |172| 3.3 7__|544-1176-ND 55.00 |EPM3512AQC208-7 
160-PaFP | 128 |2,500} 6.0 |100) 5.0 15 |544-2042-ND 33.50 |EPM7128SQC160-15 
208-PaFP | 512 [10,000 7.5 [172] 33 10 (544-1175-ND 42.50 |EPM3512AQC208-10 ‘ el : 
160-ParP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 15 |544-2043-ND@ 33.50 |EPM7128SQC160-15N 
208-PaFP | 512 |10,000) 7.5 |172) 33 10 |544-1994-ND@ 42.50 |EPM3512AQC208-10N : re - 
160-ParFP | 128 |2,500; 6.0 [100] 5.0 0 |544-2044-NDt 65.50 |EPM7128SQI160-10 
256-FBGA | 512 |10,000/ 7.5 | 208) 33 10 |544-1993-NDt 70.00 |EPM3512AFI256-10 s4-pucc | 160 /3200| 100 |104| 50 10 |544-2335-5-ND* 434.80 |EPM7160ELC84-10 
POR FBGA | 512 10.000. 7.5 [208] 38 [NO | ero No 54.00. | EPM3512AFG256-10 a4-PLcc | 160 |3200] 10.0 |104] 5.0 | 15 |544-2336-5-ND* 79.40 |EPM7160ELC84-15 
84-PLCC | 160 /3,200] 10.0 |104] 5.0 20 |544-2337-5-ND* 67.20 |EPM7160ELC84-20 
44-PLCC | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 7 |544-1183-5-ND* 8.40 | EPM7032SLC44-7 84-PLCC | 160 |3,200| 10.0 [104 | 5.0 20 _|544-2338-5-NDt* 88.60 |EPM7160EL184-20 
44-PLCC | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 7 |544-2002-ND 8.40 | EPM7032SLC44-7N 84-PLCC | 160 [3,200] 6.0 | 104] 5.0 7 (544-2047-5-ND* 66.00 [EPM/160SLC84-7 
44-PLCC | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 10 |544-1182-5-ND* 6.00 | EPM7032SLC44-10 84-PLCC | 160 /3,200] 6.0 | 64 | 50 10 |544-1213-5-ND* 48.00 |EPM7160SLC84-10 
44-PLCC | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 10 |544-2001-ND@ 6.00 | EPM7032SLC44-10N 84-PLCC | 160 /3,200] 6.0 | 104] 5.0 10 |544-2339-5-ND@* 48.00 |EPM7160SLC84-10N 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 6 |544-2288-5-ND* 36.90 |EPM7032LC44-6 84-PLCC | 160 /3,200] 6.0 | 104] 5.0 10 |544-2048-NDt 62.00 |EPM7160SLI84-10 
4a-PLCC | 32 | 600 | 6.0 [36 | 5.0 7 |44-2289-5-ND* 20.20 [EPM7032LC44-7 100-TOFP | 160 |3,200| 6.0 |104| 5.0 6 |544-2340-ND 97.00 |EPM7160STC100-6 
44-PLCC | 32 | 600 | 60 | 36 | 50 10 |544-2284-5-ND* 12.90 |EPM7032LC44-10 {00-TOFP | 160 [3,200] 6.0 [104] 5.0 7 [544-2051-ND 73.00 |EPM7160STC100-7 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 12 |544-2285-5-ND* 10.45 |EPM7032LC44-12 100-TOFP | 160 |3,200] 6.0 | 84] 5.0 10 |544-1214-ND 52.50 |EPM7160STC100-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50 15 |544-2286-5-ND* 7.55 |EPM7032LC44-15 400-TOFP | 160 /3,200) 6.0 |104| 50 10 |544-2050-ND@ 52.50 |EPM7160STC100-10N 
44-PLcc | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50 15 _|544-2287-5-ND* 7.55 |EPM7032LC44-15T 400-TOFP | 160 /3,200) 6.0 |104| 50 10 |544-2052-NDt 68.00 |EPM7160STI100-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 7 ‘(544-1184-5-NOT* 70.80 |EPM7032SLI44-7 100-TOFP | 160 |3,200| 6.0 |104| 50 10 _|544-2053-ND@t 68.00 |EPM7160STI100-10N 
44-PLCC | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 50 7 |544-2003-ND@t 10.80 |EPM7032SLI44-7N 160-POFP | 160 |3,200; 6.0 | 104) 5.00 10 |544-2049-ND 60.00 [EPM7160SQC160-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 12 |544-2290-5-NDt* 19.30 |EPM7032L144-12 160-PGA | 192 /3,750] 120 |124] 50 20 | 544-2341-NDt 321.00 |EPM7192EGI160-20 
44-PLCC | 32 | 600 | 60 | 36 | 50 15 |544-2291-5-NDt* 14.70 |EPM7032L144-15 160-PaFP | 192 |3,750| 7.5 |124) 5.0 7 |544-2342-ND 108.00 |EPM7192SQC160-7 
44-TOFP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 5 |544-2293-ND 20.50 |EPM7032STC44-5 160-PaFP | 192 |3,750| 7.5 |124] 5.0 10 |544-1215-ND 81.50 |EPM7192SQC160-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 50 7 (544-1186-ND 8.40 |EPM7032STC44-7 160-ParP | 192 |3,750| 7.5 |124| 5.0 10 _[544-2054-ND@ 81.50 |EPM7192SQC160-10N 
44-TOFP | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 50 7 |544-2005-ND@ 8.40 |EPM7032STC44-7N 160-ParP | 192 (3,750; 7.5 [124] 5.0 15 (544-1216-ND 52.50 [EPM7192SQC160-15 
44-TOFP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 50 10 |544-1185-ND 6.00 |EPM7032STC44-10 160-POFP | 192 3,750] 7.5 | 124) 5.0 15 |544-2055-ND® 52.50 |EPM7192SQC160-15N 
44-TOFP | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 50 10 |544-2004-ND@ 6.00 |EPM7032STC44-10N 160-PQFP | 192 |3,750]| 7.5 |124) 5.0 10 |544-2343-NDt 106.00 |EPM7192SQI160-10 
44-TorP | 32 | 600 | 60 | 36 | 50 15 |544-2294-ND 11.75 |EPM7032TC44-15 160-PQFP | 192 3,750] 7.5 |124) 5.0 10 |544-2344-NDot 106.00 |EPM7192SQI160-10N 
44-TOFP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 50 7 [544-1187-NDt 10.80 |EPM7032ST144-7 256-FBGA | _256 |5,000| 12.0 |164| 25 7_|544-2355-ND 44.00 |EPM7256BFC256-7 
44-TorP | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 7 |544-2006-ND@t 40.80 |EPM7032STI44-7N {92-PGA | 256 |5,000| 12.0 | 164 | 5.0 20 |544-2356-NDT 726.00 |EPM7256EGI192-20 
44-PaFP | 32 | 600) 60 | 36 5.0 15 |544-2292-ND 41.75 |EPM70320C44-15 208-PQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 7 |544-2065-ND 117.00 |EPM7256SQC208-7 
44-PLCC | 64 |1,250} 5.0 | 68 | 5.0 5 |544-2013-5-ND* 37.00 |EPM7064SLC44-5 208-ParP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 7 |544-2066-ND@ 117.00 |EPM7256SQC208-7N 
44-PLCC | 64 |1,250| 5.0 | 36 | 5.0 7 |544-1196-5-ND* 18.60 |EPM7064SLC44-7 , i - AD 5 * 
r RoHS Compliant T Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C Tube 
44-PLCC 64 | 1,250) 5.0 68 5.0 7 (44-2014-ND@ 18.60 JEPM7064SLC44-7N + Perform a complete thermal analysis before committing a design to this device package. For more 
44-PLCC | 64 |1,250] 5.0 | 36 | 50 10_|544-1195-5-ND* 8.40 | EPM7064SLC44-10 information, see the Operating Requirements for Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. | (Continued) 
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/NOTERYA\. CPLDs (cont.) 


Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera 

Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
208-PQFP | 256 /5,000| 7.5 |164¢] 5.0 10 /544-1219-ND 87.50 |EPM7256SQC208-10 144-TQFP | 128 2,500] 5.0 [100] 3.3 10 /544-1205-ND 29.50 |EPM7128AETC144-10 
208-PQFP | 256 /5,000} 7.5 |164¢} 5.0 15 /544-1220-ND 70.00 |EPM7256SQC208-15 144-TQFP | 128 |2,500} 7.5 |100) 5.0 10 /544-2030-ND@ 29.50 | EPM7128AETC144-10N 
208-PQFP | 256 /5,000} 7.5 |164] 5.0 15 |544-2064-ND@ 70.00 |EPM7256SQC208-15N 100-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 5  |544-2058-ND 141.00 | EPM7256AETC100-5 
208-RQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 7 |544-2069-ND 180.00 | EPM7256SRC208-7 100-TQFP | 256 |5,000} 12.0 | 164} 5.0 7 |544-2351-ND 80.00 | EPM7256AETC100-7 
208-RQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 10 [544-2067-ND 144.00 | EPM7256SRC208-10 100-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164| 5.0 7 [544-2352-ND@ 80.00 | EPM7256AETC100-7N 
208-RQFP | 256 [5,000] 7.5 |164]| 5.0 15 |544-2068-ND 86.00 |EPM7256SRC208-15 100-TQFP | 256 |5,000| 5.5 | 84 3.3 10 /544-1217-ND 48.50 |EPM7256AETC100-10 
208-RQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 10 |544-2070-NDt 187.00 | EPM7256SRI208-10 100-TOFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 10 /544-2057-ND® 48.50 |EPM7256AETC100-10N 

MAX 7000A 100-TOFP | 256 /5,000) 120 |164| 50 7 ‘|544-2061-NDt 136.50 | EPM7256AETI100-7 

144-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 5 = |544-2060-ND 156.00 | EPM7256AETC144-5 

Aries | 32 | Go] GO) 36 | So | 7 Beeeoeene Pr eer een 144-TorP | 256 [5,000| 12.0 |164| 5.0 | 7 |544-2353-ND 87.00 |EPM7256AETC144-7 
azpicc | 32 | 600! 60 | 36) 50 | 10 |544-1995-NDe 210 |EPM7032AELC44-10N 144-TOFP | 256 [5,000] 12.0 | 164] 5.0 7 (544-2354-ND@ 87.00 |EPM7256AETC144-7N 
44-ToFP | 32 | 600 | 45 | 36 33 4 |544-1179-ND 4.50 |EPM7032AETC44-4 144-TQFP | 256 |5,000} 5.5 /120] 33 10 |544-1218-ND 59.00 | EPM7256AETC144-10 
44-TOFP | 32 | 600! 6.0 | 36 50 4 |544-1998-ND@ 4.50 |EPM7032AETC44-4N 144-TOFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 10 /544-2059-ND® 59.00 | EPM7256AETC144-10N 
44-TOFP 32 | 600 | 45 | 36 3.3 7 |544-1180-ND 3.00 |EPM7032AE1C44-7 144-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 7 = |544-2062-NDt 152.00 | EPM7256AETI144-7 
44-TQFP 32 | 600 | 6.0 | 36 5.0 7 |544-1999-ND® 3.00 |EPM7032AETC44-7N 144-TOQFP | 256 [5,000] 12.0 |164| 5.0 7___[544-2063-ND@t 152.00 |EPM7256AETI144-7N 
44-TQFP 32 | 600 | 4.5 | 36 3.3 10 /544-1178-ND 2.40 | EPM7032AETC44-10 208-PQFP | 256 |5,000| 12.0 | 164 | 5.0 5  |544-2056-ND 172.00 |EPM7256AEQC208-5 
44-TQFP 32 | 600 | 6.0 | 36 5.0 10 /544-1997-ND® 2.40 |EPM7032AETC44-10N 208-PQFP | 256 /5,000| 12.0 |164| 5.0 7 |544-2350-ND 96.00 | EPM7256AEQC208-7 
44-TOFP 32 | 600 | 45 | 36 3.3 7 [544-1181-NDt 3.95 |EPM7032AETI44-7 208-PQFP | 256 /5,000| 12.0 | 164] 5.0 10 /544-2349-ND 71.00 |EPM7256AEQC208-10 
44-TOFP 32 | 600 | 6.0 | 36 5.0 7 |544-2000-ND@t 3.95 |EPM7032AETI44-7N 256-FBGA | 256 /5,000| 12.0 |164| 5.0 5  |544-2346-ND 151.00 | EPM7256AEFC256-5 
44-PLCC | 64 /1,250) 6.0 | 68 | 5.0 10 /544-2295-5-ND* 7.20 |EPM7064AELC44-10 256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 | 164 | 5.0 7__|544-2347-ND 45.00 |EPM7256AEFC256-7 
44-TOFP | 64 11,250) 4.5 | 36 | 33 4 |544-1192-ND 50.00 | EPM7064AETC44-4 256-FBGA | 256 [5,000] 12.0 | 164) 5.0 10 /544-2345-ND 34.00 |EPM7256AEFC256-10 
praks + ion 2 bs ; eae et SN Oe RECA Ay 256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 |164| 5.0 7 |544-2348-NDt 200.00 | EPM7256AEFI256-7 
tere | Be cet ab sete | Tae | si oan) 15 [is| so | aoa, arn wir, 
44-TOFP | 64 /1,250/ 6.0 / 68 | 5.0 | 10 [ore zOne Nhe 7.60. | EPM7O84AETC44=10N 144-torP | 512 [10.000] 75 |120| 33 | 12 |544-2074-ND 120.00 |EPM7512AETC144-12 
ae Tore | Sf 11250) 45 | 36 | 83) 7 Been Se al al 208-PaFP | 512 [10,000] 7.5 | 164] 5.0 | 7 |544-2359-ND 302.00 |EPM7512AEQC208-7 
44-TOFP 64 |1,250} 6.0 | 68 5.0 7 = |544-2011-ND@t 32.50 | EPM7064AETI44-7N : ; ; 4 
400-ToFP | 64 |1.250/ 45 | 68 33 4 |544-1189-ND 80.50 | EPM7064AETC100-4 208-PQFP | 512 10,000) 7.5 |164] 5.0 10 /544-2358-ND 201.00 | EPM7512AEQC208-10 
100-TOFP | 64 1.250 45 68 33 7 1544-1190-ND 70.25 EPM7064AETC100-7 208-PQFP | 512 10,000) 7.5 |164] 33 10 |544-2072-NDt 261.00 | EPM7512AEQI208-10 
toororp | 64 |i'250| 4s | 63 | 33 | 10. |544-1188-ND 11.30 |EPM7064AETC100-10 256-FBGA | 512 /10,000| 75 |2t2] 5.0 | 7 |544-2357-ND 376.00 |EPM7512AEFC256-7 
too-tare | 64 |1'250/ 60 | 6s | 50 | 10 |544-2007-NDe 1130 [EPM70e4aeTCi100-10n | | 256-FBGA | 512 {10,000 7.5 [212] 33 | 10 |544-2071-NDt 327.00 |EPM7512AEFI256-10 
100-TOFP | 64 |1,250) 6.0 | 68 3.3 7 |544-2010-NDt 52.40 | EPM7064AETI100-7 MAX 7000B 
84-PLCC | 128 |2,500/ 5.0 | 68 | 3.3 10_|544-1201-5-ND* 16.00 | EPM7128AELC84-10 256-FBGA | 512 {10,000} 5.5 | 212] 2.5 5 |544-2361-ND 300.00 |EPM7512BFC256-5 
100-FBGA | 128 /2,500| 7.5 |100] 5.0 5 = |544-2026-ND 97.50 |EPM7128AEFC100-5 MAX 9000 
tenant i Bet Es o 50 Mi Sa ae Sey eae. 84-PLCC | 320 |6,000| 10.0 | 60 5.0 15 |544-2362-5-ND* 123.00 | EPM9320LC84-15 
too-raFP | 128 \2's00/ 75 |too| 50 | 5 |544-2028-NDe 81.50 |EPM712BAETC100-5N 208-ROFP | 560 [12,000] 10.0 /153| 5.0 | 10 |544-2363-ND 234.00 |EPM9560ARC208-10 
too-torP | 128 |2’s00/ 50 | g4 | 33 7 |544-1204-ND 43.50 |EPM7128AETC100-7 208-RQFP | 560 [12,000] 10.0 |153]} 5.0 | 10 |544-2364-NDt 305.00 | EPM9560ARI208-10 
100-TOFP | 128 |2,500| 7.5 |100| 5.0 7  |544-2029-ND® 43.50 |EPM7128AETC100-7N 240-RQFP | 560 12,000) 10.0 /191] 5.0 10 |544-2365-NDt 336.00 | EPM9560ARI240-10 
100-TOFP | 128 |2,500/ 5.0 | 84 33 10 |544-1202-ND 16.75 |EPM7128AETC100-10 240-ROFP | 560 /12,000) 10.0 | 191 5.0 15 /544-2366-ND 364.00 | EPM9560RC240-15 
100-TOFP | 128 |2,500] 7.5 |100] 5.0 10 |544-2027-NDe 16.75 | EPM7128AETC100-10N 240-RQFP | 560 [12,000] 10.0 [191 | 5.0 20 |544-2367-NDt 337.00 |EPM9560R1240-20 
100-TOFP | 128 |2,500} 5.0 | 84 | 33 7 |544-1206-NDt 79.50 |EPM7128AETI100-7 RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube + Perform a complete thermal 
100-TOFP | 128 /2,500|} 7.5 | 100} 5.0 7 |544-2031-ND@t 79.50 | EPM7128AETI100-7N analysis before committing a design to this device package. For more information, see the Operating Requirements for 
144-TQFP | 128 |2,500| 7.5 |100| 5.0 7 |544-2316-ND 52.50 |EPM7128AETC144-7 Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. 


Configuration Devices 


During device operation, Altera® FPGA's store configuration data in SRAM cells. Because SRAM memory is volatile, the SRAM cells must be loaded with configuration data each time the device powers up. You can 
configure the devices using data stored in an Altera configuration device. Altera configuration devices are offered in different densities and provide a variety of features. 


Memory On-Chip 
Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 
(BIT) Support Support Reprogrammable (V) Package Part No. Each Part No. 
65K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1221-5-ND* 5.50 EPC1064PC8 
No No No 5.0 8-PDIP 544-1368-5-ND* 770 EPC1064PI8 
No No No 5.0 8-PDIP 544-1370-5-ND* 13.25 EPC1213P18 
212K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1222-5-ND* 9.50 EPC1213PC8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-2188-5-ND* 10.75 EPC1213LC20 
No No No 5.0 20-PLCC 544-1369-5-ND* 15.00 EPC1213L120 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1224-5-ND* 3.50 EPC1441PC8 
400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1225-5-ND* 4.90 EPC1441PI8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1223-5-ND* 3.50 EPC1441LC20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1371-5-ND@* 3.50 EPC1441LC20N 
440K No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1372-ND 3.95 EPC1441TC32 
No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1649-ND® 3.95 EPC1441TC32N 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1232-5-ND* 15.50 EPC1PI8 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1375-5-ND@* 15.50 EPC1PI8N 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1231-5-ND* 11.00 EPC1PC8 
No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1241-5-ND@* 3.50 EPCS1SI8 
1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1242-5-ND@* 3.50 EPCS1SI8N 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1229-5-ND* 12.50 EPC1LC20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1934-5-ND@* 12.50 EPC1LC20N 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1230-5-ND* 1750 EPC1LI20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1651-ND® 1750 EPC1LI20N 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1233-5-ND* 33.50 EPC2LC20 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1234-5-ND* 45.00 EPC2L120 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1650-ND® 45.00 EPC2LI20N 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1376-5-ND@* 33.50 EPC2LC20N 
. No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1235-ND 37.50 EPC2TC32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1236-ND 52.50 EPC2TI32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1648-ND® 52.50 EPC2TI32N 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1377-ND® 37.50 EPC2TC32N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1237-ND 41.00 EPC4QC100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1378-ND® 41.00 EPC4QC100N 
4M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2189-ND 55.50 EPC4Q1100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2190-ND® 55.50 EPC4Q1100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1243-5-ND* 13.00 EPCS4SI8 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1379-5-ND@* 13.00 EPCS4SI8N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1238-ND 45.00 EPC8QC100 
8M Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1683-ND® 45.00 EPC8QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1239-ND 61.00 EPC8Q!100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1682-ND® 61.00 EPC8Q!100N 
No No Yes 3.3 16-SOIC. 544-1240-5-ND@* 16.25 EPCS16SI16N 
Yes Yes Yes 3.3 88-UBGA 544-1228-ND 87.00 EPC16UC88 
Yes No No 3.3 88-UBGA 544-1374-ND® 87.00 EPC16UC88N 
16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1226-ND 59.00 EPC16QC100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP. 544-1681-ND® 59.00 EPC16QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1227-ND 80.00 EPC16Q1100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1684-ND® 80.00 EPC16QI100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-2567-5-ND@* 14.75 EPCS16SI8N 
64M No Yes Yes 3.3 16-SOIC. 544-1380-5-ND@* 32.50 EPCS64SI16N 


@ RoHS Compliant * Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 597 


/AN OTS RYAN, 
Programming Cable, USB 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB PC port. The cable is a hardware interface to either a 
standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to Excalibur™, Mercury™, 
APEX™ II, APEX 20K, ACEX® 1K, FLEX® 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and programming data to MAX® 9000, 
MAX 7000S, MAX 3000A, MAX 7000B and MAX 7000A devices. The MasterBlaster™ supports the SignalTap® feature, 
which allows designers to view internal device logic nodes with a virtual logic analyzer. 


544-1775-ND USB(PL-USB-BLASTER-RGN) ......0..c2s00¢.ccscesecranccasacbaneeacsdaennsacccanasaaanede $300.00 


ByteBlaster™ Programming Cable 


This cable can program and configure 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5.0V devices. The cable also provides support for active serial 
programming of serial configuration devices. The cable drives configuration data from the PC to Stratix®, Stratix GX, 
Cyclone®, APEX™ II, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 20KC), ACEX® 1K, Mercury™, Excalibur™, 
FLEX® 10K (including FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, and FLEX 6000 devices, as well as programming data to 
MAX® 9000, MAX 7000S, MAX 7000AE, MAX 7000B, MAX 5000A devices and EPC/EPCS configuration devices. 


544-1289-ND Parallel-Port Cable (PL-BYTEBLASTERQN) .............000cccce cee cee ce eeeeeeeeeeeeeeeeee $150.00 


EthernetBlaster™ Cable 


The EthernetBlaster communications cable connects to a standard Ethernet network port with an RJ-45 connector. This 
cable communicates with client systems using the TCP/IP protocol and supports both static and dynamic IP addressing. 
It can be plugged into an existing 10/100 Base-T Ethernet network to communicate with clients remotely or interfaced 
directly via a standard 10/100 Base-T Ethernet port using a crossover cable. Because design changes are downloaded 
directly to the device, prototyping is easy and you can accomplish multiple design iterations in quick succession. 
Harnessing the power of an Ethernet network, multiple users can remotely access Altera devices, bringing a new level of 
productivity to prototyping and debugging. 

Supported Devices: 

* Stratix® series FPGAs * Cyclone® series FPGAs * MAX® series CPLDs * APEX™ series FPGAs * ACEX® 1K FPGAs 
*Mercury™ FPGAs *FLEX® series FPGAs *Excalibur™ FPGAs » You can perform in-system programming of the 
following devices: * Advanced configuration devices, including EPC2, EPC4, EPC8, EPC16 and EPC 1441 devices » Serial 
configuration devices, including EPCS1, EPCS4, EPCS16 and EPCS64 devices 

Power Requirements: 

The EthernetBlaster communications cable requires between 1.5V and 5.0V from the target circuit board and 12VDC 
(0.875A) input power for the EthernetBlaster Vcc supply (12VDC wall transformer is supplied) 

Software Requirements: 

«Windows NT 4.0 * Windows 2000 * Windows XP * Solaris 2.6 * Solaris 2.7/7 * Solaris 8/9 * Red Hat Linux version 
7.3 © Red Hat Linux version 8.0 » Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 * HP-UX version 11.0 


544-1705-ND Cable Ethernet Programming (PL-ENET-BLASTER)...............0.. 000. seeeeeeee sees eeeeeee $575.00 


Max® II Development Kit 


Altera’s MAX || Development Kit 1270 comes with a complete design environment. The kit enables users to evaluate the 
MAX II feature set or begin prototyping a design prior to receiving custom hardware. It includes all software, cables, and 
accessories needed to ensure an easy and productive evaluation of the MAX II CPLD. 

Kit Includes: MAX II Development Board: * MAX || EPM1270F256C5 CPLD *USB media access control (MAC) with 
physical layer (PHY) and Type B connector * PCI Edge connector (3.3-V and 5-V tolerant) * LCD module * SRAM (128K 
x 8 bit) * Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI) * Onboard power meter Active I/O sense circuitry 
* One 3.3V-tolerant expansion/prototype header (41 available_user I/O pins) *JTAG connectors » Four user-defined 
push-button switches * Four user-defined LEDs * Quartus® Il Web Edition software * Cables and accessories: 
* ByteBlaster™ II parallel download cable » Type A-B USB cable (3 feet) * Reference designs and demos for MAX II 
including: * USB reference design * PCI reference design * Low power demo » Real-time in-system progammability 
(ISP) demo 


544-2380-ND (DK-MAXII-T270N) 0.205. cccssnncscccwanansrscinccatanassnestaabaraeccvandantisineaanananncce $150.00 


Arria® GX FPGA Development Kit 


The Arria GX FPGA Development Kit delivers a complete environment for the development and testing of designs 
implementing high-speed serial interfaces in Arria GX FPGAs. This development kit is built on a PCle form-factor card and 
targets the development of designs utilizing PCI Express x1 and x4, Gigabit Ethernet, and/or Serial RapidlO™ protocols. 
Kit Includes: * Arria GX Development Board * Arria GX EP1AGX60DF780C6N FPGA «PCI Express x4 edge connector 
* One High-Speed Mezzanine Connector for Gigabit Ethernet and SRIO connectivity * 32Mbyte x 16DDR2 SDRAM 
operating at 233MHz Switches and Indicators: * Four user-definable, pushbutton switches « Eight-position, user- 
definable, DIP package switch * Eight user-definable LEDs * One nCONFIG pushbutton » One power-on reset pushbutton 
Configuration circuitry: * Max® |\/flash configuration circuit * JTAG download port Quartus® II design software: * One- 
year license * Windows platform only *MegaCore® IP Library CD PCI Express Development Kit, Arria GX Edition CD 
ROM: ¢ PCI Express reference design * Complete documentation Cable and Accessories: * USB-Blaster™ download 
cable * External AC adapter power supply * Power cord 


544-2372-ND Arria GX FPGA Development Kit (DK-DEV-1AGXGON).......... 0.00... cece cece eee e eee $995.00 


Altera Subscription Program 


The Altera Subscription Program offers the most recent versions of the Quartus® II and MAX+PLUS® I! software which 
extends over a duration of a 12 month period. With a valid subscription, the program provides support for the latest 
programmable logic devices, new software features, performance enhancements, and up-to-date online and printed 
documentation. 


544-1247-ND (FIREDPG) cc csetetret inte uci eas taht au utiant ated celbbreireiuticinne edt Ut settee eas $2495.00 


Cyclone® Il FPGA 
Starter Development Kit 


The low-cost Cyclone Il FPGA Starter Development Kit is ideal if you want to evaluate Altera’s high performance, low- 
power, 90-nm Technology. Several reference designs and demonstrations included in the kit, make for a quick “out-of- 
the-box” evaluation experience. 

Kit Includes: * Cyclone II Starter Development Board » Cyclone Il EP2C20F484C7N device Configuration: * USB- 
Blaster™ download cable (embedded) *EPCS4 serial configuration device Memory: * 8-Mbyte SDRAM *512Kb 
SRAM *1 to 4Mbyte flash Clocking: * SMA connector (external clock input) Audio: * 24-bit coder/decoder (CODEC) 
Switches and Indicators: * Ten switch and four push buttons * Four 7-segment displays * Ten red and eight green LEDs 
Connectors: * VGA, RS-232, and PS/2 ports » Two 40-pin expansion ports * SD/MMC socket Cables/Power: * USB 
cable * External power supply (optional, but recommended when using the kit with additional accessory daughtercards) 
Cyclone Il FPGA Starter Development Kit CD-ROM: » Reference designs and demonstrations targets for the Cyclone II 
FPGA Starter Development Board * User manual Reference guide * Quartus® |I Web Edition CD-ROM © Nios II® Web 
Edition CD-ROM 


544-1736-ND Cyclone II FPGA Starter Development Kit (DK-CYCII-2C20N)............2 00. .ee cee eeeeeeeeeee $150.00 


Cyclone® II Edition 
PCI Development Kit 


Altera’s Development Kit, Cyclone II Edition provides a flexible, low-cost FPGA development platform in a PCI short card 
form factor. With a universal PCI edge connector, the PC! Development Kit, Cyclone I! Edition, plugs into any standard 
PCI or PCI-X slot. The kit can be used as a development platform for 32bit and 64bit PCI, PCI-X, DDR2 SDRAM, and 
Altera Megafunction Partners Program partner intellectual property cores. 


Kit Includes: 


Cyclone Il PCI Development Board: * Cyclone Il EP2C35F672 FPGA = Short-form universal PCI (3.3 or 5.0V) card 
Memory: * Two 64MByte DDR2 SDRAM devices FPGA Device Configuration: Switch-selectable on power-up, choose 
one of two serial configuration devices. One device contains the pre-loaded factory default design and the other device 
is for user-programming. Configuration data is downloaded via the USB-Blaster™ download cable Flexible Clocking 
Options: * Socketed 100MHz high-speed clock oscillator * SMA connector clock input * PCI edge connector clock 
input Switches and Indicators: * Four user-definable push-button switches « Eight-position user-defineable dual in-line 
package (DIP) switch » Eight user-definable LEDs Flexible Power Options: * PC! connector * External power supply 
PCI Development Kit, Cyclone Il Edition CD-ROM: » PCI-to-DDR2 Reference Design * Cyclone Il PCI Development 
Kit application and drivers PLD Applications PCI-X Core CD-ROM: * PLD Applications PCI-X function for OpenCore® 
evaluation * Reference designs and applications targeted to the Cyclone || PC! development board * Quartus® II design 
software, including the SOPC Builder system development tool * Jungo WinDriver Development Toolkit * USB-Blaster 
download cable * Power cable * Complete documentation 


544-1733-ND PCI Development Kit, Cyclone II Edition (DK-PCI-2C35N) .......0. 2... eee eee $995.00 


Cyclone® Ill FPGA 
Starter Development Kit 


The economical Cyclone Ill FPGA Starter Kit is easy to use and an ideal introduction for users who have never designed 
with FPGAs before. The Cyclone Ill FPGAs are the first low-cost FPGA family available in the marketplace harnessing the 
low-power advantages of 65nm process technology. 


Kit Includes: 


© Cyclone Ill Starter Board * Cyclone Ill EP3C25F324 FPGA Configuration: * Embedded USB-Blaster™ circuitry allowing 
download of FPGA configuration files via the users USB port Power and Analog Devices from Linear Technology: 
* Switching power supply LTM4603EV-1 * Switching and step-down regulators LTC3413, LT1959 Memory: * 256Mbit 
DDR SDRAM *1-Mbyte Synchronous SRAM * 16Mbyte Intel® P30/P33 flash Clocking: * 50MHz on-board oscillator 
Switches and Indicators: * Six pushbutton total, 4 user controlled * Seven LEDs total, 4 user controlled Connectors: 
* High-Speed Mezzanine Connector * USB type B Cables and Power: * USB cable «External power supply * Cyclone III 
FPGA Starter Kit CD-ROM: * Example designs targeting the Cyclone III FPGA Starter Board * Complete Documentation: 
¢ User guide * Reference manual * Board schematic and layout « Bill of Materials * Product and partner information 


544-2370-ND — Cyclone Il FPGA Starter Development Kit (DK-START-3C25N) ..........00. 0. eee $199.00 


Cyclone® Ill Edition 
DSP Development Kit 


The DSP Development Kit, Cyclone II! Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) development environment 
for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware implemen- 
tation. The DSP Development Kit, Cyclone III Edition includes the Cyclone Ill development board, the Data Conversion 
high-speed mezzanine card (HSMC), the DSP Builder development tool, Quartus® |! development software, MATLAB/ 
Simulink evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, design examples, power supplies, cables, and 
documentation. 


Kit Includes: 


Cyclone IIl Development Board: * Cyclone II] EP3C120F780 FPGA » 128 x 64 graphics LCD » 2-line x 16-character LCD 
Buttons, dip-switches, LEDs, 7-segment display, speaker header Memory: * 256 Mbytes of dual-channel DDR2 SDRAM 
with ECC *8 Mbytes of synchronous SRAM 64 Mbytes of flash Components and Interfaces: » 10/100/1000 Ethernet 
(RGMIl) * USB 2.0 (Type B) * Two high-speed mezzanine (HSMC) connectors Data Conversion HSMC: « Dual 14-bit, 
150-MSPS A/D converter * Dual 14-bit, 250-MSPS D/A converter » Audio in/out/mic Cyclone Ill FPGA Development 
Kit, CD-ROM: * Design examples for the Cyclone IIl FPGA development board » Complete documentation includes: User 
guide, Reference manual, Board schematic and layout, Bill of Materials, and Product and partner information MATLAB/ 
Simulink Evaluation Software Altera® Complete Design Suite DVD: * Quartus II design software includes Subscription 
Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * ModelSim@®-Altera software 
includes Altera Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * MegaCore® 
IP Library including Nios II processor - OpenCore Plus evaluation ¢ Nios Il Embedded Design Suite, Evaluation Edition 
(free) * DSP Builder * Video demos of Quartus I! software and the Nios II processor * System reference designs and labs 
includes DSP Builder filtering design and Nios II processor reference designs 


544-2566-ND Cyclone Ill DSP Development Kit (DK-DSP-3C120N) .........0..00. eee $1895.01 


Cyclone® II! 
Development Kit 


Altera’s Cylone Ill FPGA Development Kit combines the largest density low-cost, low-power FPGA available with a robust 
set of memories and user interfaces. The kit dramatically reduces the design and verification portion of your project, 
whether it’s for automotive, consumer, wireless communications, video processing, or another high-volume, cost 
sensitive application. 


Kit Includes: 


Cylone II! Development Board: * Cyclone Ill EP3C120F780 FPGA * Embedded USB-Blaster™ circuitry (includes an Altera 
MAX II CPLD) allowing download of FPGA configuration files via the flash device or the host computer Memory: * 256 
Mbytes of dual-channel DDR2 SDRAM with ECC «8 Mbytes of synchronous SRAM « 64 Mbytes of flash Communication 
Ports: © 10/100/1000 Ethernet * USB 2.0 Clocking: *50-MHz and 125-MHz on board oscillators * SMA Inputs/outputs 
Input/outputs for the two HSMCs Various Buttons, Switches, and Indicators * Display: * 128 x 64 graphics LCD 
« 2-line x 16-character LCD Connectors: * Two HSMCs * USB type B Debug Tools: Three HSMC debug cards (tow loop- 
back and a debug header) Cables and Power/Analog: * 14-V-20-V DC input »* On-board power measurement circuitry 
© 19.8 W per HSMC interface » Power cord with plug adapters (US, UK, EU) Cyclone Ill FPGA Development Kit, 
CD-ROM: Design examples for the Cyclone IIl FPGA development board * Complete documentation includes user guide, 
reference manual, board schematic and layout, bill of materials and product and partner information Altera Complete 
Design Suite DVD: * Quatrus || Design software includes Subscription Edition (optional feature, available for purchase) 
and Web Edition (no charge, Windows only) * ModelSim®-Altera software includes Altera Edition (optional feature, 
available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * MegaCore® IP Library - Opencore Plus evaluation 
includes Nios II® processor (evaluation license) * Nios II Embedded Design Suite, Evaluation Edition (no charge) * DSP 
Builder (optional feature, available for purchase) * Video demos of Quartus I! software and Nios Il embedded processor 


544-2444-ND — Cyclone III FPGA Starter Development Kit (DK-DEV-3C120N)...............e eee $1495.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


598 1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Nios® II Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


Altera’s Nios Il Development Kit, Stratix II Edition provides a complete development environment including 
everything hardware and software designers need for system-level designs. Based on the Nios I! family 
of embedded processors and the Stratix Il EP2S60 device, you will find this kit is ideal for designing and 
prototyping wide range embedded applications. 

Kit Includes: 

¢ Nios Il Embedded Design Suite: * Nios I! Integrated Development Environment (IDE) and debugger 
* GNU tools ¢ Nios II instruction set simulator (ISS) * Nios Il C-to-Hardware Acceleration Compiler (with free 
evaluation license) 

* MicroC/OS-II real-time operating system with development license * TCP/IP stack ° Nios Il 
processor IP cores ¢ Quartus Il Design Software: * SOPC Builder system development tool * Library 
of standard microprocessor peripherals * One-year license, Windows platform only * RoHS-Compliant 
Development Board: « Siratix Il EP2S60F672C3 device * MAX EPM7128AE CPLD configuration control 
logic * 1-Mbyte synchronous SRAM * 16-Mbyte DDR SDRAM *16-Mbyte flash memory * EPCS64 
serial configuration device (64 Mbit) * CompactFlash connector header for Type | CompactFlash cards 
(40 available) * 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) »* One serial connector 
(RS-232 DB9 port) * Two expansion/prototype headers (2 x 41 available user I/O pins) * JTAG connectors 
for FPGA and CPLD »* Mictor trace/debug connector * One set PMC headers (32-bit) * Four user-defined 
push-button switches ¢ Eight user-defined LEDs * Dual 7-segment LED display * Power-on reset circuitry 
¢ Cables and Accessories: * USB-Blaster Rev B download cable ¢ Serial cable (RS-232) *9-V power 
supply * International power cords *LCD module ¢ Ethernet (RJ45) cable (7 feet) * Ethernet crossover 
adapter * Many hardware and software reference designs * One-year subscription to Nios Il EDS 
upgrades «There are no license or royalty fees required to develop with Nios Il processors in 
Altera FPGAs and HardCopy® devices * Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera 
Technical Training course scheduled in North America 


544-1697-ND (DK-NIOS-2S60N)) ssussassaceasiesstlesinnteua atl eaneeediiaes keuidadulee sauce ntiaansaedang $995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


The DSP Development Kit, Stratix II Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) Development 
environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception 
through hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Edition includes the Stratix Il DSP 
development board, DSP Builder development tool, Quartus II development software, MATLAB/Simulink 
evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well 
as power supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 

¢ DSP Development Board, Stratix II Edition: * Stratix Il EP2S60F1020C4 device 

¢ Analog I/O: * Two-channel, 12-bit * Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo 
audio coder/decoder (CODEC) 

* Digital 1/0: * Connector for the Texas Instruments (TI) C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable expansion 
and FPGA coprocessing * Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D converter evaluation boards 
¢ Mictor connector for Agilent and Tektronix logic analyzers * RS-232 serial port * 10/100 Ethernet physical 
layer/media access control (PHY/MAC) and RJ-45 jack 

* Memory: * 32-Mbyte SDR SDRAM °16-Mbyte flash * 1-Mbyte SRAM » 16-Mbyte compact flash 

¢ MATLAB/Simulink evaluation software 

¢ DSP Builder development tool 

* Quartus Il DKE 

¢ Evaluation IP cores 

¢ System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder 
image processing reference design ¢ Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design » Nios 
\l reference designs 

¢ Cables and Accessories: * USB-Blaster download cable »¢ Serial cable (RS-232) »* Power supply 
* International power cords 


544-1700-ND (DK-DSP-2S60N)!siisntavssaatesisleenaeseah ss caatadehsesnaasaesaedanaedusdtesinaterta $1995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix® Il Professional Edition 


The DSP Development Kit, Stratix Il Professional Edition delivers a complete digital signal processing 
(DSP) development environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from 
design conception through hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Professional 
Edition includes the Stratix Il EP2S180 DSP development board, DSP Builder development tool, Quartus 
Il development software, MATLAB/Simulink evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, 
system reference designs and labs, as well as power supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 


¢ Stratix Il EP2S180 DSP Development Board:  Stratix Il EP2S180F1020C3 device »* Analog I/O » Two- 
channel, 12-bit * Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo audio coder/ 
decoder (CODEC), 96 kHz ¢ Digital I/O: * Connector for the Texas Instruments (Tl) C6000 DSP Starter 
Kit (DSK) to enable expansion and FPGA coprocessing * Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D 
converter evaluation boards * Mictor connector for Agilent and Tektronix logic analyzers * RS-232 serial port 
* 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) and RJ-45 jack * Memory: * 32-Mbyte 
SDR SDRAM *16-Mbyte flash * 1-Mbyte SRAM * 16-Mbyte compact flash * The MathWorks’ MATLAB/ 
Simulink Evaluation Software * DSP Builder Development Tool * Quartus Il DKE ¢ Evaluation IP 
Cores * System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC 
Builder image processing reference design * Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design for 
TI's TMS320C6416DSK ° Nios II reference designs » Cables and Accessories: * USB-Blaster download 
cable » Serial cable (RS-232) * Power supply « International power cords 


544-1701-ND (DK2DSP-2S1BON) ci nctiss ance easie se etaciea sialon suled ble salensiee Meats s aaseeddtndandac dial $5995.00 


Audio Video 
Development Kit 
Stratix® Il GX Edition 


The Audio Video Development Kit, Stratix Il GX Edition delivers a complete video and image processing 
development environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process, from design 
conception through hardware implementation. 


The Audio Video Development Kit, Stratix Il GX Edition includes the Stratix Il EP2SGX90 Audio Video 
development board, Quartus I] development software, evaluation intellectual property (IP) cores-including 
the Video and Image Processing Suite — the serial digital interface (SDI) reference design as well as power 
supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 
* Stratix Il GX Video Development Board: « Stratix Il GX FPGA (EP2SGX90FF1508C3) 


* Video Interfaces: » Digital Video Interface (DVI) inputs/outputs * Four (4) standard definition (SD)/high 
definition (HD) SDI inputs/outputs, include support 


¢ Audio Interfaces: * AES3 * Sony/Phillips digital interface (S/PDIF) 

¢ External Memory: * DDR2 DIMM (72 bit at 266MHz) * 2-Mbyte SRAM ¢ 16-Mbyte flash (configuration) 
¢ Altera High-Speed Mezzanine Connector (HSMC) 

* RJ-45 (copper) Connector and External 10/100/1,000 Ethernet PHY (GMII) 

© 1394 MAC/PHY 

¢ USB MAC/PHY 

¢ Video and Image Processing Suite evaluation IP cores 

¢ SDI Reference Design 


¢ Board Design Files: * Schematics » Layout (Allegro format) 


544-1702-ND (DK-VIDEO*2ZSGXSON) tics ces srinadceianesnadtecapeenasdaderesdrseadensssadbedaalsascn $4995.01 


Transceiver Signal Integrity 
Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


This Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition enables a thorough evaluation of 

Stratix Il GX transceiver signal integrity by allowing you to: 

¢ Evaluate transceiver performance from 622 Mbps to 6.375 Gbps 

* Generate and check pseudo-random bit sequence (PRBS) patterns via an easy to use GUI 

* Dynamically change Voltage Output Differential (Voq), Pre-emphasis and Equalization settings to optimize 
transceiver performance to your channel 

* Perform jitter analysis 

* Verify PMA compliance to PCI Express, Gigabit Ethernet, XAUI, CEI-6G, Serial RapidlO, HD-SDI and other 
major standards 


Kit Includes: 


* Stratix Il GX development board (Stratix Il GX EP2SGX90EF1152C3 FPGA) 
¢ USB port to interface with PC for easy plug and play 

* Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 
* Quartus II design software 

* AC adapter power supply 

+ USB-Blaster download cable 

* Development kit user guide 

¢ Board reference manual 


544-1724-ND (DK-SIF2SGXOON) |. i sscasacraecinatasonbdaahectamnsedepdieadacriaeansidabiadencangied $1295.00 


PCI Express 
Development Kit, 
Stratix® Il GX Edition 


This PCI Express Development Kit, Stratix II GX Edition delivers a complete PCI Express-based 
development platform for design engineers. This PCI Express solution, interoperable with industry standard 
PCI Express platforms, facilitates the development of custom PCI Express applications. The board also 
enables system-level solutions by operating as a stand-alone development platform allowing for a variety of 
custom applications running on the Stratix Il GX FPGA. 


Features: 


* PCI-SIG-compliant FPGA, intellectual property (IP) core, board (Stratix I| GX FPGA and x1, x4, x8 PCI 
Express IP MegaCore using OpenCore Plus) 

* One year license for Quartus II design software 

* Board schematics and layout information 

* Reference design and supporting documentation 

«Altera high speed mezzanine connectors (HSMCs) allow for expansion (Six embedded transceiver 
channels) 

* 256-Mbyte DDR2 SDRAM, 72 bits, 333 MHz/667 Mbps 

* 2-Mbyte QDR2 SRAM, 36 bits, 300 MHz / 1,200 Mbps 


Kit Includes: 


* Stratix Il GX development board EP2SGX90F1508C3 

* PCI Express Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 

* MegaCore IP Library CD (Including the PCI Express, DDR2, QDR2 IP cores) 
* Quartus II design software 

¢ USB-Blaster download cable 

¢ External AC adapter power supply 

* Power cord (including support for UK, Europe) 

* Jungo WinDriver Development Toolkit 


544-1725-ND (DK-PCIE-2SGXQON)...........0.cccscsces ee ee nee e eee eees es ne senses ee eeaeeneeeetee eens $2995.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 599 


Nios® Il Development Kit, 
Cyclone™ Il Edition 


Altera’s Nios || Development Kit, Cyclone II Edition provides everything needed for system-on-a-program- 
mable-chip (SOPC) development. Based on Altera’s Nios II family of embedded processors and the low cost 
Cyclone Il EP2C35 device, this development kit provides an ideal environment for developing and proto- 
typing a wide range of price sensitive embedded applications. 

Kit Includes: 

* Nios II family of embedded processors ¢ Nios II development tools, including: * Nios II integrated 
development environment (IDE) and debugger * GNU tools * Nios II instruction set simulator (ISS) 
¢ MicroC/OS-II real-time operating system with development license ¢ LightweightIP TCP/IP stack 
¢ Quartus II design software, including the SOPC Builder system development tool « Library 
of standard microprocessor peripherals * RoHS-Compliant development board: « Cyclone II 
EP2C35F672 device * MAX EPM7128AE CPLD configuration control logic * 1-Mbyte synchronous 
SRAM *¢ 16-Mbyte DDR SDRAM »* 16-Mbyte flash memory * EPCS64 serial configuration device (64 Mbit) 
* CompactFlash connector header for Type | CompactFlash cards (40 available) * 10/100 Ethernet physical 
layer/media access control (PHY/MAC) ¢ Ethernet connector (RJ-45) »* One serial connector (RS-232 DB9 
port) * Two expansion/prototype headers (2 x 41 available user I/O pins) * JTAG connectors for FPGA and 
CPLD *Mictor trace/debug connector * One set PMC headers (32-bit) * Four user-defined push-button 
switches ¢ Eight user-defined LEDs * Dual 7-segment LED display »* Power-on reset circuitry * Cables 
and accessories: * USB-Blaster Rev B download cable * Serial cable (RS-232) * 9-V power supply ° Inter- 
national power cords *LCD module ¢ Ethernet (RJ45) cable (7 feet) * Ethernet crossover adapter * Many 
hardware and software reference designs targeted to the Nios development board Cyclone Il edition 
¢ One-year subscription to Nios Il processor-related tool upgrades « There are no license or royalty 
fees connected with the Nios Il development kit used to develop with Altera FPGA’s and HardCopy 
structured ASICs * Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera Technical 
ing course scheduled in North America 

544-1698-ND (DK-NIOS-2C35N) ............ 000 cece cece cece ee ee eens eee ee ene eeeeseaeeeeaeeeeaeeeeaeee $995.00 


Nios® Il Embedded Evaluation Kit, 
Cyclone™ Ill Edition 


The Nios Il Embedded Evaluation Kit, Cyclone Ill Edition, is a first class, low cost evaluation platform for 
embedded developers. Software developers, especially those new to FPGA design, can install and evaluate 
the Nios Il Embedded Design Suite (EDS) - a comprehensive software development suite for embedded 
applications - all at no cost. The included software tutorials and examples come with full source code 
showing applications such as Picture Viewer, Web Server, C-to-Hardware (C2H) acceleration and graphics. 
Kit Includes: 

¢ CYCLONE Ill STARTER BOARD: Cyclone Ill EP3C25F324 FPGA «Configuration: Embedded USB- 
Blaster™ circuitry (includes an Altera EPM3128A CPLD) allowing download of FPGA configuration files 
via the user's USB port * Power and analog devices from Linear Technology: * Switching power supply 
LTM4603EV-1 * Switching and step-down regulators LTC3413, LT1959 * Memory: * 32 Mbytes of DDR 
SDRAM »° 1Mbyte of Synchronous SRAM » 16Mbytes of Intel P30/P33 flash » Clocking: 50 MHz on-board 
oscillator * Switches and indicators: * Six push buttons total, four user controlled * Seven LEDs total, 
four user controlled * LCD DAUGHTER CARD: « Color LCD touch-screen display: 800 x 480 resolution 
* 24-bit CD quality Audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks * 10/100 Ethernet 
physical layer/media access control (PHY/MAC) * Connectors: * VGA output * Composite TV-in 
* Audio-out, audio-in, and microphone-in * Secure digital (SD) card * Serial connector (RS-232 DB9 port) 
*PS/2 ¢ Ethernet connector (RJ-45) *NIOS Il EVALUATION KIT CD-ROM: + Example applications: 
¢ Application selector * Picture viewer * Mandelbrot acceleration with the Nios C2H compiler * Web server/ 
Remote FPGA configuration * Hardware tutorials: * Create an FPGA design in one hour * Build a 32-bit 
soft processer system inside an FPGA Software tutorials: My First Software Application * Complete 
documentation: * Quick start guide * User guide * Reference manual * Board schematic, layout, and bill 
of materials * Product and partner information * CABLES AND ACCESSORIES ° 128-Mbyte SD card and 
USB-to-SD card adapter * USB cable *9V power supply * International power cords « Ethernet (RJ-45) 
cable (7 ft.) * Ethernet crossover adapter * ALTERA COMPLETE DESIGN SUITE DVD (Free): * Quartus‘ 
Il Web Edition (FPGA design software) ModelSim® Altera Web Edition (FPGA simulation software from 
ModelSim) »* Nios Il Embedded Design Suite (32-bit microprocessor software) * MicroC/OS-II real-time 
operating system evaluation » Nios Il C-to-Hardware acceleration compiler evaluation * NicheStack TCP/IP 
Network Stack - Nios II Edition evaluation * MegaCore® IP Library (Library of intellectual property cores) 
544-2411-ND (DK-N2EVAL-3C25N)............0c cece ese ce nsec cet ene et en eee ee ees cates eases eeneseenes $449.00 


DSP Development Kit, 
Cyclone™ Il Edition 


The DSP Development Kit, Cyclone II Edition provides everything you need to develop complete system-on- 
a-programmable-chip (SOPC) solutions. 

Kit Includes: 

* Cyclone Il DSP Development Board with and EP2C70 device * DSP Development Kit, Cyclone II Edition 
Version 6.0.1 CD-ROM *DSP Builder Version 6.0.1 CD-ROM * The MathWorks MATLAB and Simulink 
CD-ROM Release 2006a (2006a) * Quartus I! Software Development Kit Edition (DKE) version 6.0 SP1 
CD-ROM * Nios Il Embedded Processor Windows Evaluation Edition version 6.0.1 CD-ROM «IP MegaCore 
Library version 6.0.1 CD-ROM ¢SLP-50 anti-aliasing filter from Mini-Circuits * SMA Cable * USB-Blaster 
download cable and USB cable » Power supply and adapters for North America/Japan, Europe and the 
United Kingdom * Quartus II Design Software Installation and Licensing for PCs manual 

544-1699-ND (DK-DSP-2C7ON) ........00cccccccccccecsceeeceeseeceseertseusseeeseeceeeecesenerstereeea $995.00 


Video Development Kit, 
Cyclone™ Il Edition 


The Video Development Kit, Cyclone II Edition, featuring the Texas Instruments (Tl) TVP5146 Family of 
video analog-to-digital (A/D) converters, delivers a complete development environment for digital video and 
image processing. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware 
implementation. The Video Development Kit, Cyclone II Edition includes the Cyclone Il DSP development 
board, Altera’s video input daughter card, DSP Builder development tool, Quartus II development software, 
evaluation intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well as power supplies, 
cables and documentation. 

Kit Includes: 

¢ Cyclone Il EP2C70 DSP development board: Cyclone Il EP2C70F672C6 device * Video input daughter 
card: * Composite video input channels Tl TVP5146 (Supports NTSC/PAI, 10-bit BT.656 output) »* Analog 
W/O: * Two 14-bit, 125-MSPS analog-to-digital (A/D) converter - Tl ADS5500 »* Two 14-bit 165-MSPS 
digital-to-analog (D/A) converter - Tl DAC904_ * VGA digital-to-analog converter (D/A) * Stereo audio 
coder/decoder (CODEC), 96kHz * Digital I/O: * EMIF connector for Tl’s C6000 DSP Starter Kit (DSK) to 
enable peripheral expansion and FPGA co-processing * MICTOR connector for Agilent and Tektronix logic 
analyzers * Expansion prototyping connector * Memory: * 256-Mbyte DDR2 DIMM » 1-Mbyte synchronous 
SRAM ¢ Two EPCS64 devices * MATLAB/Simulink Evaluation Software »* DSP Builder development 
tool * Quartus II DKE ¢ Evaluation IP cores * System reference designs and labs: * Video and image 
processing reference design * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder image processing 
reference design ¢ Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design for TI's TMS320C6416DSK 
¢ Nios Il reference designs *DDR2 DIMM reference design * Cables and accessories: * USB-Blaster 
download cable * Power supply * International power cords 

544-1703-ND (DK-VIDEO-2C7ON) .............0c ccc cc sce ce nce ce cence eee eeeee ees ea ees eeeeseeeesee ee $1095.00 


Video Input Daughtercard 


The Video Input Daughter Card from Altera enables composite video to be interfaced with Altera’s or third 
party partner FPGA development board equipped with a standard expansion connector. It is ideal for 
developing applications with the Video and Image Processing Solutions that need to perform any image 
processing. The daughter card is included as part of the Video Development Kit, Cyclone II Edition and it 
can be purchased as a separate item. 

Features: * 2 Composite Video Input Channels using the Texas Instruments (TI) TVP5146 ADC « Support 
for NTSC/PAL * 10-bit BT.656 Output * Compatibility with expansion connector, standard on most Altera 
development kits 

544-1704-ND (DK-VIDEO-TVP5146N) ........ 0.00.00 ccc e cece eee cee teen eee e neta eee teeeeeeeneteenenee $195.00 


KNOTT ; 
SYSTEMS PCI Development Kit 


NC. with Cyclone™ Il 


The Cyclone Il EP2C35 PCI Express Development Board provides a hardware platform for developing and 
prototyping PCI Express, DDR2 SDRAM, and the 10/100/1,000 Ethernet interface. Based on Cyclone II 
FPGAs and using Altera MegaCore functions or your own IP, Cyclone Il EP2C35 PCI Express Development 
Board allows users to quickly solve design problems that typically require time-consuming and custom 
solutions. 


649-1001-ND (KS-ALT-2C35-30) ......... 00. ccc cee eee eee ec eee e eee e eet ee neces anes eed een eset ee tee ee $1500.00 


TiqasiC| 


www.terasic.com 


DE2 Development and 
Education Board 


Specifications: FPGA: * Cyclone Il 
EP2C35F672C6 FPGA and EPCS16 
serial configuration device /O Devices: 
¢ Built-in USB Blaster for FPGA configuration »* 10/100 
Ethernet, RS-232, Infrared port * Video Out (VGA 10-bit 
DAC) ¢ Video In (NTSC/PAL/Multi-format) * USB 2.0 
(type A and type B) *PS/2 mouse or keyboard port 
¢ Line-in, Line-out, microphone-in (24-bit audio CODEC) 
¢ Expansion headers (76 signal pins) Memory: * 8MB 
SDRAM, 512KB SRAM, 4MB Flash * SD memory card 
slot Switches, LEDs, Displays and Clocks: « 18 toggle 
switches * 4 debounced pushbutton switches * 18 red 
LEDs, 9 green LEDs ¢ Eight 7-segment displays * 16 x 
2LCD display *27MHz and 50MHz oscillators, external 
SMA clock input 


P0301-ND (P0301) 
Note: Academic pricing available; call Digi-Key for pricing. 


$495.00 


DE2-70 Development and 
Education Board 


Includes: * Altera Cyclone® Il 2C70 FPGA device 
¢ Altera Serial Configurations device EPCS16 * USB 
Blaster (on board) for programming and user API control; 
both JTAG and Active Serial (AS) programming modes 
are supported * 2-Mbyte SSRAM * Two 32-Mbyte 
SDRAM °8-Mbyte Flash memory * SD Card socket 
¢ 4 pushbutton switches * 18 toggle switches »* 18 red 
user LEDs *9 green user LEDs * 50MHz oscillator and 
28.63MHz oscillator for clock sources » 24-bit CD-quality 
audio CODEC with line-in, line-out and microphone- 
in jacks * VGA DAC (10-bit high-speed triple DACs) 
with VGA-out connector * 2 TV Decoder (NTSC/PAL/ 
SECAM) and TV-in connector * 10/100 Ethernet Controller with a connector * USB Host/Slave Controller 
with USB type A and type B connectors * RS-232 transceiver and 9-pin connector * PS/2 mouse/keyboard 
connector * IrDA transceiver * 1 SMA connector * Two 40-pin Expansion Headers with diode protection 


P0304-ND (POSO4) iis: cicnsrranisd cenaGanaaasianss sunduieans ssuau seats beam te duebsgndeeeabs onabeateaad tis $599.00 
Note: Academic pricing available; call Digi-Key for pricing. 


DE1 Development and Education Board 


Specifications: FPGA: * Cyclone II 
EP2C20F484C7 FPGA and EPCS4 serial 
configuration device I/O Devices: ¢ Built-in 
USB Blaster for FPGA configuration RS-232 port * VGA DAC 
resistor network (4096 colors) * PS/2 mouse or keyboard 
port * Line-in, Line-out, microphone-in (24-bit audio CODEC) 
¢ Expansion headers (76 signal pins) Memory: * 8-MB 
SDRAM, 512KB SRAM, 4MB Flash *SD memory card slot 
Switches, LEDs, Displays and Clocks: « 10 toggle switches 
¢ 4 debounced pushbutton switches * 10 red LEDs, 8 green 
LEDs ¢ Four 7-segment displays »* 27MHz and 50MHz 
oscillators, external SMA clock input 

P0528-ND (P0528) idcctiscciddciaaccndcciasccsscciasbasatdabaseombesteswasast dias abasdseasedoa’s $159.38 


Digital Development Kits and Sensor 


P0424-ND:The TRDB_LCM Kit provides everything you need to develop applications using 
a digital panel on the Altera DE2 board and Altera Cyclone Il FPGA Starter Development 
Kit (Cll Starter Kit). Kit Includes: * Complete reference designs and source code for 
implementing a TV player or a Color Pattern Generator using TRDB_LCM and Altera DE2/CIl Starter Kits. 
P0307-ND: The 4.3” Ultra-high Resolution LCD Touch Panel Development Kit provides users an 800 x 480 
full-color high-quality LCD Touch Panel with complete reference designs with source code to allow users 
to develop applications using a touch panel on the Altera DE2-70/DE2/DE1 boards and Altera Cyclone II/ 
Cyclone Ill Starter Kits. 

P0349-ND: The TRDB_DC2 1.3 Mega Pixel Digital Camera module that provides everything you need 
to build a 1.3 Mega Pixel Digital Camera on the Altera DE2/DE1 board and Cll Starter Kit. Kit Includes: 
* TRDB_DC2: 1.3 Mega Pixel Daughter card * Complete reference design with source code in Verilog 
¢ User Manual with Live Demo examples 


P0424-ND (P0424) 3.6 Inch Digital Panel Development Kit . $99.00 
P0307-ND (P0307) 4.3 Inch Digital Touch Panel Development Kit . $170.00 
P0349-ND (P0349) 1.3 Mega Pixel Digital Camera Development Kit.................0.0.c0cee eee ee $70.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes and have a 
EEPROM memory. 

The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 


provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 
twice the registers and additional features for better logic utilization. 


The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 ~ 160 pins, and 32 ~ 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools: 

Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, ABEL™, 
CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ support Atmel’s 
EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular Synario, ABEL, 
and CUPL design tools are offered. In addition, workstation support is 
available on popular platforms with Viewlogic, MINC, Cadence, Mentor, 
and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25) 100 Part No. 
ATF750 Series 
28-PLCC | ATF750C-7JC-ND 8.06 5.81 5.44 | ATF750C-7JC 
5.0 No 75 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-7PC-ND 888 6.39 5.98 | ATF750C-7PC 
24-SOIC__|_ATF750C-7SC-ND 8.08 _5.81___—-5.44_ | ATF750C-7SC 
28-PLCC | ATF750C-10JU-ND@ 645 4.65 4.35 | ATF750C-10JU 
5.0 No 10 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-10PU-ND® 645 465 4.35 | ATF750C-10PU 
24-SOIC__|_ATF750C-10SC-ND 645 465 4.35 | ATF750C-10SC 
28-PLCC | ATF750C-15JC-ND 452 3.26 3.05 | ATF750C-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard 24-DIP ATF750C-15PC-ND 497 358 3.35 | ATF750C-15PC 
24-SOIC__|_ATF750C-15SC-ND 452 3.26 3.05 | ATF750C-15SC 
28-PLCC | ATF750CL-15JC-ND 452 3.26 3.05 | ATF7SOCL-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 497 358 3.35 | ATF750CL-15PC 
24-SOIC__|_ATF750CL-15SC-ND 452 3.26 3.05 | ATF750CL-15SC 
28-PLCC | ATF750LVC-15JC-ND 452 3.26 3.05 | ATF7S50LVC-15JC 
24-DIP ATF750LVC-15PC-ND 497 358 3.35 | ATF750LVC-15PC 
oa a 15 ce ie 500 ma 24-SOIC | ATF750LVC-15SC-ND 497 358 3.35 | ATF750LVC-15SC 
24-TSSOP_| _ATF750LVC-15XU-ND@ 452 3.26 3.05 | ATF750LVC-15XU 
ATF1500 Series 
44-TQFP | ATF1500A-10AU-ND@ 4.06 291 2.72 | ATF1500A-10AU 
BO NY - 32 Sia a Standard 44-PLCC__|_ATF1500A-10JU-ND® 406 2.91 2.72 | ATF1500A-10JU 
44-TQFP | ATF1500AL-20AU-ND® 424 3.03. 2.84 | ATF1500AL-20AU 
50 No eo = Ne 1000) Low 44-PLCC__|_ATF1500AL-20JU-ND@ 424 3.03 2.84 | ATFIS00AL-20JU 
44-PLCC | ATF1502AS-10JU44-ND® 3.50. 2.36 2.03 | ATF1502AS-10JU44 
50 vee 10 - - aa Standard 44-TQFP__|_ATF1502AS-10AU44-ND@ 3.50 2.36 2.03 | ATF1502A8-10AU44 
44-TQFP | ATF1502ASL-25AU44-ND® 3.50 2.68 2.36 | ATF1502ASL-25AU44 
50 vee = - Lae Low 44-PLCC__|_ATF1502ASL-25JU44-ND@ 3.50 268 2.36 | ATF1502ASL-25JU44 
soa vs iB _ _ _ Santen 44-TQFP | ATF1502ASV-15AU44-ND@ 2.82 1.90 1.64 | ATF1502ASV-15AU44 
: 44-PLCC__|_ATF1502ASV-15JU44-ND@ 282 190 1.64 | ATF1S502ASV-15JU44 
3-36 Yes 20 32 32 750 Standard 44-TQFP _|_ATF1502ASV-20AC44-ND 211 1.42 1.23 | ATF1502ASV-20AC44 
18 Yes 7 32 32 750 Ultra Low 44-TQFP __|_ATF1502BE-7AU44-ND@ 226 1.47__1.40 | ATF1502BE-7AU44 
44-PLCC | ATF1504AS-10JC44-ND 482 3.23 2.80 | ATF1504AS-10JC44 
44-TQFP | ATF1504AS-10AU44-ND@ 583 3.93 3.39 | ATF1504AS-10AU44 
50 Yes 10 ‘ai 1500 Standard 84-PLCC | ATF1504AS-10JC84-ND 613 4.13 3.56 | ATF1504AS-10sC84 
100-TQFP_| ATF1504AS-10AU100-ND@ 682 5.23 4.59 | ATF1504AS-10AU100 
44-TQFP | _ATF1504ASL-20AC44-ND 462 3.11 2.68 | ATF1504ASL-20AC44 
50 Yes 20 ial 84 1500 Low 100-TQFP_| _ATF1504ASL20AC100-ND 5.70 3.84___3.31_| ATF1504ASL-20AC100 
44-TOFP | ATF1504ASL-25AU44-ND® 675 4.55 3.92 | ATF1504ASL-25AU44 
5.0 Yes 25 64 64 1500 Low 44-PLCC | ATF1504ASL-25JU44-ND@ 692 467 4.03 | ATF1504ASL-25JU44 
100-TQFP_| ATF1504ASL-25AU100-ND@ 7765.23 4.51 _| ATF1504ASL-254U100 
44-TQFP | _ATF1504ASV-15AU44-ND@ 462 3.01 2.69 | ATF1504ASV-15AU44 
44-PLCC | ATF1504ASV-15JC44-ND 359 234 2.09 | ATFIS04ASV-155C44 
S288 ves 18 - 84 1500 Standard 44-PLCC | ATF1504ASV-15JU44-ND@ 4.52 294 2.63 | ATF1504ASV-15JU44 
100-TQFP_| ATF1504ASV-15AU100-ND@ 624 4.06 3.63 _| ATF1504ASV-15AU100 
44-TQFP | ATF1504ASVL-20AU44-ND® 4.95 3.22 2.88 | ATF1504ASVL-20AU44 
3~3.6 Yes 20 64 64 1500 Low 44-PLCC _|_ATF1504ASVL-20JU44-ND@ 484 3.15 2.81 _| ATF1504ASVL-20JU44 
3-36 Yes 20 64 64 1500 Low 100-TQFP | _ATF1504ASVL-20AU100-ND® 6.67 4.34 3.88 | ATF1504ASVL-20AU100 
5.0 Yes 75 128 128 3000 Standard 100-TQFP | _ATF1508AS-7AC100-ND 16.94 11.42 9.45 | ATF1508AS-7AC100 
84-PLCC_ | ATF1508AS-10JU84-ND® 14.68 990 819 | ATF1508AS-10JU84 
5.0 Yes 10 128 128 3000 Standard 100-TQFP | ATF1508AS-10AU100-ND@ 18.19 1227 10.16 | ATF1508AS-10AU100 
100-PQFP_| ATF1508AS-10QU100-ND@ 25.43 17.15 14.19 | ATF1508AS-10QU100 
84-PLCC | ATF1508ASL-20JC84-ND 957. 645 5.34 | ATF1508ASL-20JC84 
50 Yes 20 128 128 oe bow 100-TQFP_| ATF1508ASL20AC100-ND 11.95 8.07 __6.68_| ATF1508ASL-20AC100 
84-PLCC | ATF1508ASL-25JU84-ND® 12.64. 852 7.05 | ATF1508ASL-25JU84 
ee tes ee ee 128: ewe row 100-TQFP__| _ATF1508ASL-25AU100-ND@ 15.67 10.56 _8.74_| ATF1508ASL-25AU100 
84-PLCC | ATF1508ASV-15JU84 -ND@ 484 3.26 3.00 | ATF1508ASV-15JU84 
a300 _ 18 128 ues a Senvad 100-TQFP__| _ATF1508ASV-15AU100-ND@ 5.38 3.63 3.13 | ATF1S08ASV-15AU100 
100-TQFP | ATF1508ASVL-20AU100-ND® 5.59 3.77 3.25 | ATF1508ASVL-20AU100 
Sree vee eo tee 128 pone bow 84-PLCC | _ATF1508ASVL-20JU84-ND@ 5.05 3.41 _—_—-2.94 | ATF1508ASVL-20JU84 
ATF2500 Series 
15 Standard 44-PLCC | ATF2500C-15JU-ND® 847 650 5.71 | ATF2500C-15JU 
5.0 No 20 48 24 1500 Standard 44-PLCC | ATF2500C-20JC-ND 572 4.39 3.86 | ATF2500C-20JC 
20 Standard 40-DIP ATF2500C-20PU-ND@ 7.55 5.80 5.09 | ATF2500C-20PU 


@ RoHS Compliant 


ATF15xx-DK3 CPLD Development Kit 


The Atmel CPLD Development/Programmer Kit is a complete development system and an In-System 
programmer for the ATF15xx family of industry standard pin compatible Complex Programmable Logic 
Devices with Logic Doubling features. This kit provides designers a very quick and easy way to develop 
prototypes and evaluate new designs with an ATF15xx ISP CPLD. The ATF15xx family of ISP CPLDs 
includes the ATF15xxAS, ATF15xxASL, ATF15xxASV, ATF15xxASVL, and ATF15xxBE CPLDs. With the 
availablility of the different Socket Adapter Boards to support all the package types offered in the ATF15xx 
family of ISP CPLDs, this CPLD Development/Programmer Board can be used as an ISP programmer to 
program the ATF15xx ISP CPLDs in all the available package types through the industry standard JTAG 
interface (IEEE 1149.1) 


CPLD Demo Board/Programmer Board: ¢ 84-lead PLCC Adapter *ISP (JAT) Port * Wire-wrap 
Terminal Holes-all Pins * 2 MHz Crystal Oscillator * Eight 8-segment LED Displays * 5V and 3.3V 
Vcc operation * Easy access to CPLD I/O pins * Global Clear, Output Enable and Power Switches Logic 
Doubling™ CPLDs: * ATF1508ASVL-20JC84 3.3V Low-power 128 Macrocell CPLD with ISP CPLD 
Programmable Cable: * 5V and 3.3V ISP cable for PC parallel port with Vcc Auto Detection Software 
CD: * Free Atmel-WinCUPL design software and User’s Manual * 30-day Trial Version of Atmel-ProChip 
Designer™ software * Logic Doubling Support and Documentation * Logic Doubling Reference * Atmel Databook 
CD Atmel-ProChip Designer: Design Entry: * VHDL, Schematic, and CUPL »* Synthesis » Functional 
Simulation * Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling »* Timing Simulation 


ATF15XX-DK3-ND 
ATF15XXDK3-SAA100-ND 
ATF15XXDK3-SAJ44-ND 
ATF15XXDK3-SAJ84-ND 
ATDS1500PC-ND 
ATDS15XXKSW1-ND 


CPLD Development Kit for ATF15XX. 
100-PLCC/TQFP Adapter Socket for ATF15XXB 
84/44 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE. 
84/84 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE . 
4.0 Prochip Design Software 
5.0 Prochip Software License 


FPGA Configurator Programming Kit 
(Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes to begin working with the AT17 Series 
of ISP FPGA configuration memories. The kit allows designers to read, write and in-system program any 
of Atmel's AT17 series family members directly from a PC. All standard file input formats produced by the 
various FPGA vendors are supported. The AT17 series devices can be programmed directly on the program- 
ming board or the board can be used to facilitate in-system programming of the AT17 series devices in the 
target application (cable provided). The ATDH2200E supports all Atmel AT17 series configuration memories. 


FEATURES: 

Hardware: * Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices * Connection to Allow In-System Prog. 
(ISP) *5.0V or 3.0V Supply Software: * CPS - Configurator Programming System * GUlI-based Interface 
¢ Supports Win95/Win98/WinNT + Online Help * Supports Programming Reset Polarity » Verification 
Routines to Validate Programming * Accepts HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats System 
Contents: * ATDH2200 Programming Board * ATDH2222 20-pin PLCC Adapter * CPS Software 
* ATDH2200E Datasheet *ATDH2200E Programming Kit User Guide »* Standard (PC Printer Port) 
Parallel Cable * 10-pin Ribbon Cable for ISP *9V DC, 200 mA, 2.1 mm Center Positive Power Supply 
* Sample AT17C/LV Devices 


ATDH2200E-ND FPGA Configurator Program Kit . .. $149.00 
ATDH2221-ND 20-SOIC Adapter . $148.96 
ATDH2222-ND 20-PLCC Adapter. $152.95 


ATDH2224-ND 
ATDH2225-ND 


44-TQFP Adapter. 
AT17 ISP Cable 


$149.00 
- $95.00 


ATDH2227-ND 44-PLCC Adapter. $149.00 
ATDH2227A-ND 44-PLCC Adapter. .. $149.00 
ATDH2228-ND SLAP AGAPIOM ai .s sc hs deci sectedseeassiededecseehsddgcsdesie Me jeotbanedageeas $149.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL FPGA Configuration Memory 
In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective 
configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to 
configure one or more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple 
smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel's 
ATDH2200E Programming System. FEATURES: « EE Programmable Serial Memories Designed to Store 
Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) * In-System Programmable via 2-wire 


Bus ¢ Simple Interface to SRAM FPGAs * Compatible with Atmel AT6000, AT40K, AT94K, Altera® FLEX®, 
APEX™ Devices, ORCA®, Xilinx® XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex™ FPGAs * Cascadable Read- 
back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays »* Low-power CMOS EEPROM 
Process »* Programmable Reset Polarity * Available in LAP, PDIP, SOIC, PLCC and TQFP Packages (Pin 
Compatible Across Product Family) * Emulation of Atmel's AT24CXXX Serial EEPROMs * Available in 3.3V + 
10% LV and 5V + 5% C versions * System-friendly READY Pin * Low-power Standby Mode 


Memory | Package | Digi-Key Price Each Atmel Memory | Package | Digi-Key Price Each Atmel 
Size Options | Part No. 1 25 100 | Part No. Size Options | Part No. il 25 100 | Part No. 
8-DIP_ | AT17LV65-10PI-ND 6.45 4.38 4.14 | AT17LV65-10PI 8-LAP | AT17LV010-10CU-ND@ 22.27 15.13 14.30 | AT17LV010-10CU 
8-DIP_ | AT17LV65-10PC-ND 5.81 3.94 3.73 | AT17LV65-10PC 20-SOIC | AT17LV010-10SI-ND 35.65 24.20 22.89 | AT17LV010-10SI 
8-SOIC | AT17LV65-10NI-ND 7.74 5.26 4.97 | AT17LV65-10NI 20-SOIC | AT17LV010-10SC-ND 28.96 19.66 18.59 | AT17LV010-10SC 
8-SOIC | AT17LV65-10NC-ND 6.45 4.38 4.14 | AT17LV65-10NC 1-Mbit | 20-PLCC | AT17LV010-10JU-ND@ 26.72 18.15 17.16 | AT17LVO10-10JU 
eaitbie 8-LAP_| AT17LV65-10CI-ND 6.97 5.38 4.88 | AT17LV65-10C1 20-PLCC | AT17LVO10A-10JU-ND@ 17.20 11.69 11.05 | AT17LV010A-10JU 
8-LAP_ | AT17LV65-10CC-ND 5.55 4.37 3.94 | AT17LV65-10CC 32-TQFP | AT17LV010A-10QI-ND 21.52 14.61 13.81 | AT17LVO10A-10QI 
20-SOIC REGS aO SINE) 774 5.2600 4.97) ATI7LVE5-108I 32-TQFP | AT17LV010A-10QC-ND 17.20 11.69 11.05 | AT17LV010A-10AC 
20-S01C TEE eodl Oc cL os A880 EME AUIGLNGS 1020 8-LAP | AT17LV002-10CC-ND 34.79 24.01 22.18 | AT17LV002-10CC 
20-PLCC | AT17LV65-10JI-ND 6.45 4.38 4.14 | AT17LV65-10JI 
8-LAP | AT17LV002-10CU-ND@ 25.80 17.40 16.20 | AT17LV002-10CU 
20-PLCC | AT17LV65-10JC-ND 5.81 3.94 3.73 | AT17LV65-10JC 
24-SOIC | AT17LV002-10SU-ND@ 28.38 19.14 17.82 | AT17LV002-10SU 
eae oS AIS 12:20 SIG 18.28) ALITLVIZE-10F | 2-Mbit | 20-PLCC | AT17LV002-10JU-ND@ 25.80 17.40 16.20 | AT17LV002-10JU 
8-DIP_ | AT17LV128-10PC-ND 10.32 7.01 6.62 | AT17LV128-10PC 
20-PLCC | AT17LV002A-10JU-ND® 21.50 14.59 13.79 | AT17LV002A-10JU 
8-SOIC | AT17LV128-10NI-ND 16.51 11.21 10.60 | AT17LV128-10NI 
44-TQFP | AT17LV002-10TQI-ND 49.71 33.57 31.11 | AT17LV002-10TQI 
8-SOIC | AT17LV128-10NC-ND 13.42 9.11 8.61 | AT17LV128-10NC 
44-TQFP | AT17LV002-10TQC-ND 39.75 27.21 25.17 | AT17LV002-10TQC 
_ | 8LAP | AT17LV128-10CI-ND 11.14 8.30 7.58 | AT17LV128-10CI 
128Kbit 8-LAP_ | AT17F040-30CC-ND 16.04 1213 11.43 | AT17F040-30CC 
8-LAP | AT17LV128-10CC-ND 8.88 6.73 6.12 | AT17LV128-10CC 
8-LAP | AT17F040-30CU-ND@ 15.05 9.45 8.75 | AT17F040-30CU 
20-SOIC | AT17LV128-10SI-ND 16.51 11.21 10.60 | AT17LV128-10SI 
20-SOIC | AT17LV128-10SC-ND 13.42 9.11 8.61 | AT17LV128-10SC Ce eee UND S, 1078 a Ca 
20-PLCC RAEI eee OUT janet. “WOE YoSalarisvise oN pia 20-PLCC | AT17F040-30JU-ND® 17.31 10.87 10.06 | AT17F040-30JU 
20-PLoc eanitneen olen ipa8 Bat - {yon | Pisiieadoe 20-PLCC | AT17F040A-30JU-ND@ 12.36 7.76 7.19 | AT17F040A-30JU 
pop [ntveechonimny 4504 Sia 78 | ATASUBEAORL 32-TQFP | AT17F040A-30QC-ND 10.75 6.75 6.25 | AT17F040A-30QC 
a-soic [Raaninesee OND vie Bai. <6 39 tATayIAeSetOMT 32-TQFP | AT17F040A-30QI-ND 12.36 7.76 7.19 | AT17F040A-30Q1 
&SOIC THERTeEeMONUT ne 4504 Sia. P94. ATATLVSES HON! 44-TQFP | AT17LV040-10TQU-ND@ 51.60 35.04 33.12 | AT17LV040-10TQU 
256Kbit 
"| eLap | ATI7LV256-10CU-ND® 12.04 818 7.73 | AT17LV256-10CU 8-LAP | AT17F080-30CU-ND® 25.80 16.20 15.00 | AT17F080-30CU 
24-SOIC | AT17LV256-10SU-ND® 14.45 9.81 9.27 | AT17LV256-10SU 8-LAP_ | AT17F080A-30CU-ND® 17.20 10.80 10.00 | AT17F080A-30CU 
20-PLCC | AT17LV256-10JU-ND® 12.04 8.18 7.73 | AT17LV256-10JU 20-PLCC | AT17F080-30JU-ND® 29.67 18.63 17.25 | AT17F080-30JU 
8-DIP_ | AT17LV512-10PI-ND 46.13 10.95 10.35 | AT17LV512-10PI 8-Mbit | 20-PLCC | AT17F080A-30JU-ND® 19.78 12.42 11.50 | AT17FO80A-30JU 
8-DIP | AT17LV512-10PC-ND 14.51 9.86 9.32 | AT17LV512-10PC 32-TQFP | AT17F080A-30QC-ND 17.20 10.80 10.00 | AT17F080A-30QC 
8-DIP | AT17LV512A-10PI-ND 8.06 5.48 5.18 | AT17LV512A-10PI 32-TQFP | AT17F080A-30QI-ND 19.78 12.42 11.50 | AT17F080A-30QI 
8-DIP_ | AT17LV512A-10PC-ND 7.27 4.93 4.66 | AT17LV512A-10PC 44-TQFP | AT17F080-30TQI-ND 44.51 33.67 31.74 | AT17F080-30TQI 
8-LAP | AT17LV512-10CI-ND 17.42 11.83 11.18 | AT17LV512-10CI 8-LAP | AT17F16-30CU-ND@ 32.25 20.25 18.75 | AT17F16-30CU 
512Kbit 
8-LAP | AT17LV512-10CC-ND 13.87 9.42 8.90 | AT17LV512-10CC 8-LAP_ | AT17F16A-30CU-ND@ 30.10 18.90 17.50 | AT17F16A-30CU 
8-LAP | AT17LV512-10CU-ND® 16.13 10.95 10.35 | AT17LV512-10CU 20-PLCC | AT17F16-30JU-ND@ 37.09 23.29 21.57 | AT17F16-30JU 
16-Mbit 
20-SOIC | AT17LV512-10SI-ND 19.35 13.14 12.42 | AT17LV512-10SI 20-PLCC | AT17F16A-30JU-ND® 34.62 21.74 20.13 | AT17F16A-30JU 
20-SOIC | AT17LV512-10SC-ND 16.13 10.95 10.35 | AT17LV512-10SC 44-TOFP | AT17F16-30TQC-ND 32.25 20.25 18.75 | AT17F16-30TQC 
20-PLCC | AT17LV512A-10JU-ND® 8.06 5.48 5.18 | AT17LV512A-10JU 44-TOFP | AT17F16-20TQI-ND 37.09 23.29 21.57 | ATI7F16-20TQI 
maui MONICA NK 2 2P NB NSS 14:80): ATIELVOLO™OPU 44-PLCC | AT17F32-30BJU-ND@ 59.34 37.26 34.50 | AT17F32-30BJU 
; 32-Mbit 
1-Mbit | 8-DIP_ | AT17LVO10A-10PI-ND 14.34 9.74 9.21 | AT17LVO10A-10PI 4a-PLCo [ReEsecoen ne Boas ate - asa bATTROSASORIU 
8-DIP_ | AT17LV010A-10PC-ND 12.90 8.76 8.28 | ATI7LVO1OA-10PC | ons Compliant 


FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) 


AT40K Series FPGAs 


Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs range from 5K to 50K usable gates, and are designed for high 
density, compute-intensive DSP and other fast logic designs. The AT40K family solves the Logic vs. SRAM 
trade-off problem by providing fast, flexible, distributed 10ns FreeRAM™ without using valuable logic 
resources. Structured logic functions, including variable array multipliers can be implemented directly in core 
cells without using any bussing resources - providing dramatic improvements in speed, utilization, power and 
system cost. The AT40K family has the ability to implement Cache Logic design, where part of the FPGA can 
be reprogrammed without loss of register data, while the remainder of the FPGA continues to operate without 
disruption. This is ideal for building adaptive filters, variable coefficient multipliers and other designs where 


the datapath can change to increase system performance. All Atmel FPGAs can be designed using industry 
standard CAE tools for schematics, VHDL and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. Software tools are 
available on Atmel’s website at: http://www.atmel.com/fpga_software.html 


Features: 

* Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells * Up to 384 PCI compliant I/Os * Mixed 
3V/5V capability * Architecture optimized for efficient, ultrafast array multipliers * Cache Logic® dynamic full/ 
partial reconfigurability in-system * Eight global clocks ° Efficient, industry-standard design tools, optimized 
for synthesis * QuickChange™ tools for adaptive hardware designs » Variety of surface mount packages 
* All devices in family are pin-compatible 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Maximum) Options Part No. i 25 100 
62 84-PLCC AT40K05-2AJI-ND 29.67 20.15 19.05 
5K-10K 256 2,048 2 5.0 114 144-LQFP AT40K05-2BQC-ND 28.92 19.60 18.55 
128 160-PQFP AT40K05-2CQC-ND 29.13 19.80 18.70 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL, FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) (cont) 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Maximum) Options Part No. 1 25 100 
128 208-PQFP. AT40K05-2DQI-ND 33.54 22.80 21.55 
5K ~ 10K 256 2,048 2 5.0 
128 208-PQFP. AT40K05-2DQC-ND 29.13 19.80 18.70 
62 84-PLCC AT40KO5AL-1AJC-ND 12.90 8.75 8.30 
78 100-TQFP AT40KO5AL-1AQC-ND 14.62 9.90 9.35 
5K ~ 10K 256 2,048 1 3.3 
128 208-PQFP. AT40KO5AL-1DQC-ND 14.62 9.90 9.35 
128 208-PQFP. AT40KO5AL-1DQI-ND 16.77 11.40 10.75 
5K ~ 10K 256 2,048 3 3.3 128 208-PQFP AT40KO5LV-3DQC-ND 19.78 14.16 13.01 
62 84-PLCC AT40K10-2AJC-ND 38.70 26.30 24.86 
62 84-PLCC AT40K10-2AJI-ND 44.51 30.20 28.56 
10K ~ 20K 576 4,608 2 5.0 78 100-TQFP AT40K10-2AQC-ND 43.75 29.70 28.05 
114 144-LQFP AT40K10-2BQC-ND 43.32 29.45 27.80 
161 208-PQFP. AT40K10-2DQC-ND 43.75 29.70 28.05 
10K ~ 20K 576 4,608 3 3.3 161 208-PQFP AT40K10LV-3DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
62 84-PLCC AT40K20-2AJC-ND 68.80 46.70 44.16 
62 84-PLCC AT40K20-2AJI-ND 79.12 53.75 50.80 
114 144-LQFP AT40K20-2BQC-ND 77.72 52.80 49.90 
20K ~ 30K 1,024 8,192 2 5.0 161 208-PQFP. AT40K20-2DQC-ND 77.72 52.80 49.90 
161 208-PQFP AT40K20-2DQI-ND 89.44 60.75 57.41 
193 240-PQFP AT40K20-2EQC-ND 77.72 52.80 49.90 
193 240-PQFP AT40K20-2EQI-ND 89.44 60.75 57.41 
114 144-LQFP AT40K40-2BQC-ND 162.65 110.45 104.40 
40K ~ 50K 2,304 18,432 2 5.0 
161 208-PQFP. AT40K40-2DQC-ND 162.65 110.45 104.40 
114 144-TQFP AT40K40AL-1BQI-ND 83.85 56.95 53.81 
40K ~ 50K 2,304 18,432 1 3.3 161 208-PQFP AT40K40AL-1DQI-ND 83.85 56.95 53.81 
193 240-PQFP AT40K40AL-1EQI-ND 83.85 56.95 53.81 
40K ~ 50K 2,304 18,432 3 3.3 114 144-TQFP AT40K40LV-3BQC-ND 113.52 73.18 68.11 
i Usable | Macro- Tpd Power | Package Digi-Key Price Each 
SPLDs (PAL Compatible 1 6V8, 20V8, 22V1 0) Gates | Cells | Reg.|(ns) | (V) | Opt. | Type Part No. 1 25 100 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20V8, z z i 
and 22V/10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these 300 8 8 10 | 5.0 Std. spe eree een etie eae ete ee 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25/A) standby power. Atmel’s family of 24-Dip ATF20V8B-10PU-ND® 3.22 283 2.44 
Flash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. 500 10 10 150 | 5.0 std. | 28-PLCC ATF22V100-5JC-ND 645 434 3.74 
Usable | Macro- Tpd Power} Package Digi-Key Price Each 24-Dip ATF22V10C-7PC-ND 3.23 218 1.88 
Gates | Cells | Reg.|(ns)/ (V) | Opt.| Type Part No. 1 25 100 500) 10 ) 10 |75 | 50 | Std | oa coc | atr2evt0c-7SC-ND 323 248 1.88 
idea) CI a 10 28-PLCC | ATF22V10C-10JU-ND@ 282 190 1.64 
250 8 8 | 10 | 5.0 Std. 20-Dip ATF16V8B-10PC-ND 168 1.11 .98 10 OA-Di ATF22V100-10PC-ND _ _ 434 
20-SOIC ATF16V8B-10SC-ND 1.68 1.11 98 eee ati : : : 
500 10 10 | 10 | 5.0 Std. | 24-SOIC ATF22V10C-10SC-ND 2.26 1.52 1.31 
250 | 8 | 8 | 15] 5.0 | Low | 20-SOic |  ATF16V8B-15SU-ND® 1.07 98 88 15 28-PLCC | ATF22V10C-15JU-ND@ 243° 163 141 
20-PLCC ATF16V8BQ-10JC-ND 2.26 1.52 1.31 15 24-Dip ATF22V10C-15PU-ND® 243 1.63 1.41 
250 8 8 | 10 | 5.0 Qtr 20-Dip ATF16V8BQ-10PC-ND 2.26 1.52 1.31 28-PLCC ATF22V10C0-15JC-ND 237° 1.60 1.38 
20-S0IG_ | TATRISVBBO-10SC-ND 226 152, 1.31 500 | 10 | 10 | 15 | 5.0 | at | 24-Dip |  atre2vt0c0-15PC-ND 215 145 1.25 
20-PLCC ATF16V8BQL-15JU-ND® 1.24 1.04 .89 24-SOIC ATF22V10C0Q-15SC-ND 215 145 1.25 
250 8 8 | 15 | 5.0 ae ina ee es be 28-PLCC ATF22V10CQZ-20JU-ND® 3.35 2.27 1.95 
20-TSSOP ATF1GV8BQL-15XU-ND@ 202 170 1.32 506 io to | 20 | 50 Qtr & | 24-Dip ATF22V10CQZ-20PU-ND® 3.35 2.27 1.95 
Zero | 24-SOIC ATF22V10CQZ-20SU-ND@ 3.35 2.27 1.95 
20 | 8 | 8 | 50] 50 e Fe 20-pLcc | _ATF16V8C-5JC-ND 280 215 173 cic, [CU AUIIGTS CEU S80", 22k «19 
: Std. & 28-PLCC ATF22V100Z-12JC-ND 645 435 3.60 
20-PLCC ATF16V8C-7JU-ND® 3.12 2.57 2.08 500 10 10 | 12 | 50 Zero 24-Dip ATF22V10CZ-12PC-ND 645 4.35 3.60 
250 8 |s|75| 50 | sta ea a Pecan aad Hee bead 24-SOIC | ATF22V10CZ-12SC-ND 645 4.35 3.60 
20-TSsOP| — ATFI6V8C-7XU-ND 3.78 2.90 234 sid. @ | 2? LCO RR  alecalca noe ae 
500 10 10 | 15 | 5.0 Zero 24-Dip ATF22V10CZ-15PC-ND 432 348 2.88 
sta-g| oo Pece ATF16V8CZ-12JC-ND 3.23 247 1.99 24-SOIC | ATF22V10CZ-15SC-ND 432 348 2.88 
250 8 8 | 12 | 5.0 Zero 20-Dip ATF16V8CZ-12PC-ND 3.23 2.47 1.99 
20-SOIC ATF16V8CZ-12SC-ND 323 247 1.99 28-PLCC ATF22LV10C-10JU-ND® 2.93 236 1.95 
500 10 10 | 40 3.0 ~ Std 24-Dip ATF22LV10C-10PU-ND® 2.93 236 1.95 
ieees| — unlaldee veil: e800; 0 ee 5.0 "| 24-S0IC | ATF22LV10C-10SU-ND@ 3.50 2.36 1.95 
20 | 8 || 45 | 50 | zero | 27 OP [iieubeecoce on caN i, S00. 18s 24-TSSOP| _ATF22LV10C-10XU-ND@ 3.14 236 1.95 
20-SOIC ATF16V8CZ-15SU-ND® 2.30 1.90 1.53 
20-TSSOP ATF16V8CZ-15XU-ND® 3.23 2.47 1.99 30 Std. & 28-PLCC ATF22LV100Z-25JC-ND 3.23 2.18 1.80 
20-PLCC ATFI6LV8C-10JC-ND 269 169 156 500 10 10 | 25 55 | Zero 24-Dip ATF22LV100Z-25PC-ND 3.23 2.18 1.80 
20-Dip ATF16LV8C-10PC-ND 269 1.69 156 24-SOIC ATF22LV1002Z-25SC-ND 3.23 2.18 1.80 
250 8 8 | to 3.0 ~ Sta 20-Dip ATFI6LV8C-10PI-ND 3.50 2.19 2.03 40 dtr & 28-PLCC ATF22LV10CQZ-30JU-ND® 3.23 2.18 1.80 
55 * | 20-Solc ATF16LV8C-10SC-ND 269 1.69 1.56 500 10 | 10 | 30 oe Foro | 24-Dip ATF22LV10CQZ-30PU-ND@ 270 2418 1.80 
20-SOIC ATF16LV8C-10SI-ND 3.50 219 2.03 : 24-SOIC | ATF22LV10CQZ-30SU-ND 3.23 218 1.80 
20-TSSOP ATF16LV8C-10XU-ND® 2.69 1.69 1.56 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL A191 ARM® Thumb® Microcontrollers 


SSS 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. The AT91 series Features: * 3-stage instruction execution pipeline for high instruction throughout * Single-cycle memory access through 
provides the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for demanding real-time BI * Hardware multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability * PDC channels (on-chip DMA) free the processor for the 
applications that require high performance on a tight power budget. Its wide range of Real Time Operating Systems and application * Advanced power management provides idle mode and disables unused peripherals * Low-latency Advanced 
sophisticated application development tools minimize the risk and time taken to bring new applications to the market. Interrupt Controller * Operating Temperature: Industrial -40°C ~ 85°C * Watchdog Timer 


Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program | RAM | BootROM | 1/0 Counters Speed vec Digi-Key Price Each 
Type Bytes | Bytes Bytes Pins | USART | TWI| SPI | (16-bit) ADC DAC (MHz) (Core) Package | PartNo. 1 25 100 
_ =_ 8K _ 32 2 —-|- 3 _ _ 40 1.8 ~ 3.6V 100-TQFP | AT91M40800-33AU-ND 8.28 6.42 5.78 
=— _ 8K — 54 2 _ 2 6 _ _ 33 2.7 ~ 3.6V 144-LQFP | AT91M42800A-33AU-ND 12.58 9.75 8.78 
_ = 8K = 58 3 = 1 6 8-ch/10-bit 2-ch/10-bit 33 2.7 ~ 3.6V 176-LQFP | AT91M55800A-33AU-ND 15.27 11.84 10.65 
_ _ 2K _— 58 3 _ 1 6 _ _ 25 2.7 ~ 3.6V 176-TQFP | AT91M63200-25AU-ND 18.06 14.00 12.60 
= = 256K _ 32 2 -—-|- 3 _- = 75 1.65 ~ 1.95V 100-LQFP | AT91R40008-66AU-ND 13.65 10.59 9.53 
ROM 256K 96K - 63 4 1 a 6 =_ _ 66 1.65 ~ 1.95V 100-LQFP | AT91RM3400-AU-ND 15.48 12.00 10.80 
ROM 32K 16K 128K 122 4 1 1 6 _ _ 180 1.65 ~ 1.95V 256-BGA | AT91RM9200-CJ-002-ND 25.26 17.63 15.67 
ROM 32K 16K 128K 122 4 1 if 6 i = 180 1.65~1.95V | 208-PQFP | AT91RM9200-QU-002-ND 23.76 18.42 16.58 
= = 4K = 49 3 = 1 9 8-ch/10-bit — 40 3.0 ~ 3.6V 144-LQFP | AT91SAM7A1-AU-ND 13.33 10.34 9.30 
= = 16K = 57 2 = 1 10 16-ch/10-bit = 30 3.0 ~ 3.6V 176-LQFP | AT91SAM7A2-AU-ND 18.17 14.09 12.68 
Flash 256K 32K = 62 3 1 2 9 16-ch/10-bit = 60 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7A3-AU-ND 14.84 10.95 10.35 
Flash 64K 6K _ 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit = 36 1.8 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7L64-AU-ND NEW! 10.21 7.60 6.65 
Flash 64K 6K _ 80 2 1 ft 1 4-ch/10-bit = 36 1.8 ~ 3.6V 144-LFBGA | AT91SAM7L64-CU-ND NEW! 12.04 8.96 7.84 
Flash 128K 6K _ 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit = 36 1.8 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7L128-AU-ND NEW! 11.72 8.65 7.63 
Flash 128K 6K = 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit = 36 1.8 ~ 3.6V 144-LFBGA | AT91SAM7L128-CU-ND NEW! 13.65 10.16 8.89 
Flash 16K 4K = 21 1 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 48-QFN AT91SAM7S16-MU-ND NEW! 4.95 3.68 3.22 
Flash 32K 8K = 21 1 1 1 2 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 48-LQFP | AT91SAM7S32-AU001-ND 5.48 4.25 3.83 
Flash 32K 8K = 32 2 1 if 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S321-AU-ND 6.13 4.75 4.28 
Flash 32K 8K _ 32 2 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 64-QFN AT91SAM7S321-MU-ND NEW! 6.45 4.80 4.20 
Flash 512K 64K = 32 2 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 64-LQFP | AT91SAM7S512-AU-ND NEW! 14.08 10.48 9.50 
Flash 512K 64K _ 32 2 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 64-QFN AT91SAM7S512-MU-ND NEW! 14.41 10.63 9.38 
Flash 32K 8K _ 88 2 1 1 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8 ~ 3.3V 128-LQFP | AT91SAM7SE32-AU-ND NEW! 9.14 6.80 5.95 
Flash 32K 8K = 88 2 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 144-LFBGA | AT91SAM7SE32-CU-ND NEW! 10.86 8.01 7.07 
Flash 64K 16K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S64-AU001-ND 7.63 5.92 5.33 
Flash 128K 32K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP_ | AT91SAM7S128AU001-ND 10.00 7.15 6.98 
Flash 128K 32K _ 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-OFN AT91SAM7S128-MU-ND 10.32 8.00 7.20 
Flash 256K 64K _ 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S256AU001-ND 11.93 9.25 8.33 
Flash 256K 64K _ 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 55 3.0 ~ 3.6V 64-QFN AT91SAM7S256-MU-ND 12.26 9.50 8.55 
Flash 256K 32K _ 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7SE256-AU-ND 14.19 11.00 9.90 
Flash 256K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 144-BGA | AT91SAM7SE256-CU-ND 15.70 12.17 10.95 
Flash 512K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7SE512-AU-ND 16.77 13.00 11.70 
Flash 512K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit — 48 3.0 ~ 3.6V 144-BGA | AT91SAM7SE512-CU-ND 18.06 14.00 12.60 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X128-AU-ND 10.97 8.50 7.65 
Flash 128K 32K _ 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7X128-CU-ND NEW! 12.36 9.20 8.05 
Flash 256K 64K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X256-AU-ND 13.12 10.17 9.15 
Flash 256K 64K _ 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X256-AU-999TR-ND 8445.50/1,000 
Flash 256K 64K = 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7X256-CU-ND NEW! 14.41 10.63 9.38 
Flash 512K 128K = 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-LQFP | AT91SAM7X512-AU-ND NEW! 17.42 12.85 11.34 
Flash 512K 128K = 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7X512-CU-ND NEW! 18.81 14.00 12.25 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7XC128-AU-ND 11.93 9.05 8.33 
Flash 128K 32K _ 62 2 1 2: 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7XC128-CU-ND NEW! 13.33 9.92 8.68 
Flash 256K 64K _ 62 2 1 2: 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7XC256-AU-ND 14.08 10.48 9.83 
Flash 256K 64K _ 62 2 1 2: 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7XC256-CU-ND NEW! 15.48 11.52 10.08 
Flash 512K 128K _ 62 2 1 2: 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~ 3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7XC512-CU-ND NEW! 19.78 14.72 12.88 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 6 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 208-PQFP | AT91SAM9260-QU-ND 16.23 12.84 10.76 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 6 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 217-BGA | AT91SAM9260-CJ-ND 16.23 12.08 9.06 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 2 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9260B-CU-ND 15.27 11.84 10.65 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2: 2 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 208-PQFP | AT91SAM9260B-QU-ND 15.27 11.84 10.65 
ROM 32K 160K 32K 96 3 1 2: 3 — _ 240 3.0 ~ 3.6V 217-BGA | AT91SAM9261-CJ-ND 19.67 15.25 13.73 
ROM 32K 16K 32K 96 3 2 2: 1 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9261SB-CU-ND NEW! 15.27 11.36 9.45 
ROM 64K 32K _ 96 4 1 2 2 4-ch/10-bit _ 400 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9G20-CU-ND NEW! 16.45 11.48 10.20 
ROM 32K 64K = 118 4 2 if 1 6-ch/10-bit = 240 3.0 ~ 3.6V 144-LFBGA | AT91SAM9R64-CU-ND NEW! 14.41 10.72 9.38 
ROM 32K 64K — 118 4 2 if 3 6-ch/10-bit = 240 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9RL64-CU-ND 16.77 13.00 11.70 
Flash 128K 16K 32K 96 4 2 2. 2 4-ch/10-bit = 240 1.65 ~ 1.95V 217-BGA | AT91SAM9XE128-CU-ND NEW! 17.74 13.20 11.55 
Flash 128K 16K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit = 240 1.65~1.95V | 208-PQFP | AT91SAM9XE128-QU-ND NEW! 17.74 13.20 11.55 
Flash 256K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65 ~ 1.95V 217-BGA | AT91SAM9XE256-CU-ND NEW! 19.14 14.24 12.46 
Flash 256K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65~1.95V | 208-PQFP | AT91SAM9XE256-QU-ND NEW! 19.14 14.24 12.46 
Flash 512K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65 ~ 1.95V 217-BGA | AT91SAM9XE512-CU-ND NEW! 21.29 15.84 13.86 
Flash 512K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit = 240 1.65~1.95V | 208-PQFP | AT91SAM9XE512-QU-ND NEW! 21.29 15.84 13.86 
Flash 1024K | 256K = 32 2 = (5 3 3-ch/16-bit = 75 1.65 ~ 1.95V 121-BGA | AT91FR40162SB-CU-ND NEW! 26.02 18.15 16.94 


AT91 ARM® Thumb® These kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development ation copies of compilers and debuggers from Green Hills and ARM * SRAM © Flash « 2 Serial ports 
and exploration of the AT91 ARM Thumb microcontrollers. The kits include: * Sample microcontrol- * Reset button and controller * Push buttons * LEDs » 20-pin JTAG ICE interface connector * Volt- 


Evaluation Kits ler * Evaluation Board with the Angel™ debug monitor » AT91 Getting Started CD-ROM with data age regulation * Clock generator » Board self-test program * Current consumption measurement 
sheets and examples * DB9 serial cable * 2.1mm power jack (power supply not included) *Evalu- capability * Expansion slots for add-on cards with user specific memories and peripherals 
AT91EB40A-ND Evaluation Kit for the AT91R40008 ......... 0... eee e seer eee eee AT91SAM7X-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM7X256/128.......... 00. e eee eee ee reece $200.00 
AT91EB55-ND Evaluation Kit for the AT91M55800A .. AT91SAM7XC-EK-ND _ Evaluation Kit for AT91SAM7XC256/128 ... $200.00 
AT91EB42-ND Evaluation Kit for the AT91M42800A AT91SAM9G20-EK-ND NEW! Evaluation Kit for AT91SAM9G20 — RoHS Compliant . . $500.00 
aR een eRe eee i AT91SAMORL-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9RL — RoHS Compliant ... ... $750.00 
AT91SAM7A2-EK-ND Evaluation Board for AT91SAM7A2... $1000.00 AT91SAM9XE-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9XE — RoHS Compliant re ... $500.00 
AT91SAM7A3-EK-ND Evaluation Board for AT91SAM7A3.. $200.00 AT91SAM9260-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9260 — RoHS Compliant.... .. $500.00 
AT91SAM7L-STK-ND Evaluation Kit for ART91SAM7L — RoHS Compliant $100.00 AT91SAM9261-EK-ND — Evaluation Kit for AT91SAM926EJ-S — RoHS Compliant $750.00 
AT91SAM7SE-EK-ND Evaluation Board for the AT91SAM7SE — RoHS Compliant. : AT91SAM-ICE-ND Emulator for AT91 ARM7 / ARM9 .. $100.00 
AT91SAM7S-EK-ND Evaluation Kit for ATQ1SAMTS icccceccttcecccreettacnceccssasenceodsaiiaenoemeiaenness AT91SAM9263-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9263 — RoHS Compliant.....................0...002.065 $850.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
604 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AIMEL FPSLIC® — Field Programmable System Level Integrated Circuit 


ey & 


FPSLIC — PGA + AVR in one Package! The AT94K Series (FPSLIC family) is a combination of the popular Atmel AT40K 
Series SRAM FPGAs and the high-performance Atmel AVR 8-bit RISC microcontroller with standard peripherals. 

*2K ~ 18.4Kbits of Distributed Single/Dual Port FPGA User SRAM »* High-performance DSP Optimized FPGA Core Cell 
¢ Dynamically Reconfigurable In-System — FPGA Configuration Access * FPGA Macro Library of Custom Peripherals * 16 


FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR * Up to Four External Interrupts to AVR »*8 Global FPGA Clocks: *2 FPGA 
Clocks Driven from AVR Logic * FPGA Global Clock Access Available from FPGA Core 

Features: » Timer/Counters 8/16-bit: 2/1 * Watchdog Timer *UART: 2 *TWI (12C) *PWM:3 *JTAG * Clock Speed: 
25MHZz ® Voc: 3.0V ~ 3.6V 


FPGA AVR Program AVR Memory Size AVR 
SRAM Memory RAM EEPROM 1/0 Operating Digi-Key Price Each 
Gates Core Cells Bytes Registers 0 Type Bytes Bytes Pins ISP Temp.t Package Part No. 1 25 100 
46 Aon 0K 3 Com. 84-PLCC AT94KO5AL-25AJC-ND 19.35 13.15 12.40 
site we i Ind. 84-PLCC AT94KO5AL-25AJI-ND 22.25 15.10 14.30 
58 ROMless 20K = 8 = Ind. 100-TOFP AT94KO5AL-25AQI-ND 23.44 15.90 15.05 
Com. 144-LOFP AT94KO5AL-25BQC-ND 20.32 13.80 13.05 
5K 256 2048 436 82 ROMless 20K = 8 = Ind. 144-LOFP AT94KO5AL-25BQI-ND 24.62 16.70 15.75 
Com. 208-POFP AT94KO5AL-25DQC-ND 23.65 16.05 15.15 
96 ROMless 20K = 8 = Ind. 208-POFP AT94KOSAL-25DQI-ND 27.09 18.40 17.40 
= EEPROM 20K 256K 8 Yes Ind. 144-LOFP AT94SO05AL-25BQU-ND@ 17.20 11.60 10.80 
i Soil 36K 16 Com. 84-PLCC AT94K10AL-25AJC-ND 32.25 21.90 20.70 
nee = = Ind. 84-PLCC AT94K10AL-25AJI-ND 37.09 25.20 23.80 
ma Soil 36K i Com. 100-TOFP AT94K10AL-25AQC-ND 33.86 23.00 21.75 
4K 576 6 aig sii _ = Ind. 100-TOFP AT94K10AL-25AQI-ND 39.02 26.50 25.06 
84 ROMless 36K = 16 = Ind. 144-LOFP AT94K10AL-25BQU-ND@ 32.25 21.75 20.25 
84 EEPROM 36K 512K 16 Yes Ind. 144-LOFP AT94S10AL-25BQU-ND@ 44.29 29.85 27.80 
Com. 256-CABGA ‘AT94S10AL-25DGC-ND 24.94 16.80 15.65 
197 EEPROM 36K 512K 16 | Yes Ind. 256-CABGA | _AT94S10AL-25DGI-ND 53.43 36.00 33.55 
84 ROMless 36K = 16 = Ind. 144-LOFP AT94K40AL-25BQU-ND@ 43.00 29.00 27.00 
40K 2304 18432 2862 Com. 256-CABGA AT94S40AL-25DGC-ND 81.59 55.40 52.36 
162 EEPROM 36K 1024K 16 | Yes Ind. 256-CABGA | _AT94S40AL-25DGI-ND 93.85 63.70 60.26 
@ RoHS Compliant — + Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C +~Commercial: 0°C ~ 70°C 


ATSTK94 FPSLIC? Starter Kit 


This low-cost development kit is for the designer who wishes to begin working with Atmel's 
award-winning AT94K series FPSLIC family of devices. The kit allows designers to design, 
synthesize, simulate and program Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial 
takes designers through the complete FPSLIC development process. Features: * ATK94K40 
Device *AT17LV010 Device * ISP Port for Direct Download from PC »* Push-button Switches 
and LEDs *4 Alphanumeric LED Displays * 2 RS232 Transmit/Receive Ports * 18.432MHz, 
4MHz and 32KHz Clock Sources * Power Management Circuitry (9V Power Supply included) 
* Access to all FPSLIC Pins via Headers * The System Designer™ Software (4-Month License) 


ATSTK94-ND FPSLIC Starter Kit....... 00.0... eee cece cece ee eeee eee eeeeeeen nies $493.43 


AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers 


Atmel's AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined I/O 
structure that limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up 
resistors, pulse width modulation, ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features 
you will find in AVR devices. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the 
code is written in C or Assembly. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM, the AVR is a 
perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. 


ATSTK594-ND 


The AVR is a low-power CMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By 
executing powerful instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per 
MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. The AVR core 


STK594 Development Kit 


This kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC 
devices. It includes hardware allowing full support for the new features found on 
FPSLIC devices and consists of a development kit board. An additional RS-232 Driver, 
a 32kHz Real-Time Clock and a Two-Wire Serial Interface are among the new features. 
Features: * STK500 Compatibility * AT94K10AL and AT17FS10 devices » Access to 
all FPSLIC Pins via Headers * JTAG Header for On-Chip Debugging using the JTAG 
ICE * System Designer Software Suite with a four-month license » ATDH2225 
In-System Programming Cable * Comprehensive User Guide and Tutorial 


STK594 Development Kit ...............-..seeeeeeeeeeeeereee $99.00 


MARC 4 Programmer 

The TMEB893 is the programmer for Atmel's MARC 4 MTPs 
M48C893, M48C510 and the U9380. This programmer works 
together with the PC or stand alone. In the stand alone mode 
the programmer writes the last stored MARC 4 program to the 
target chip. The memory inside the programmer is buffered by 
an accumulator. Two buttons and two LEDs on top control the 
operation of the programmer. It allows single-chip as well as 
in-system programming. 


TMEB893-ND MARC 4 Programmer.............-.- $371.07 


Digi@Reel° 


combines a rich instruction set with the 32 general purpose working registers. All 32 registers are directly 
connected to the Arithmetic Logic Unit, allowing two independent registers to be accessed in one single 
instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieving 
throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 


General Features: 

* Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture * 32 x 8 general purpose working 
registers * Programming lock for Flash program and EEPROM data security * Low-power idle and power 
down modes * External and internal interrupt sources * Low-power, high speed CMOS process technology 
¢ Fully static operation 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 

Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication _| Channels A/D Osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | Part No. 1 25 100 

8-Dip ATTINY12-8PU-ND® 1.63 1.03 95 

SMHz _ ag Ind. 8-SOIC_| ATTINY12-8SU-ND® 1.53 96 89 

Com. 8-Dip ATTINY12L-4PC-ND 2.02 1.27 1.18 

Ind. 8-Dip ATTINY12L-4PU-ND@ 1.83 1.15 1.06 

= 64 6 t/ MP ane = eer eae Com. 8-SOIC | ATTINY12L-4SC-ND 1.91 1.20 1.11 

Ind. 8-SOIC_| ATTINY12L-4SU-ND® 1.72 1.08 1.00 

Ind. 8-Dip ATTINY12V-1PU-ND® 1.63 1.03 95 

1.2MHz _ 1.8~5.5V | Com. 8-SOIC | ATTINY12V-1SC-ND 1.72 1.08 1.00 

Ind. 8-SOIC_| ATTINY12V-1SU-ND@ 1.53 96 89 

1K 20-QFN | ATTINY13-20MU-ND® 1.40 88 81 

20MHz DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 8-Dip ATTINY13-20PU-ND@ 1.40 88 81 

8-SOIC__| ATTINY13-20SSU-ND® 1.40 88 81 

20-QFN | ATTINY13V-10MU-ND® 1.40 1.30 1.13 

64 64 6 1 —= 2 4-ch/10-bit Y 10-QFN | ATTINY13V-10MMU-ND® NEW! 1.51 1.412 98 

8-Dip ATTINY13V-10PU-ND@ 1.40 1.30 1.13 

TOMHZ Dw 1B c15.5V Ind. 8-SOIC | ATTINY13V-10SI-ND 1.29 81 715 

8-SOIC | ATTINY13V-10SU-ND® 1.29 96 715 

8-SOIC_| ATTINY13V-10SSU-ND® 1.40 1.30 1.13 

32-TQFP | ATTINY28L-4AU-ND® 1.51 95 88 

4MHz | — = 2.7 ~ 5.5V Ind. 32-QFN | ATTINY28L-4MU-ND® 1.61 1.01 94 

= _ 1 41) Y 28-Dip | ATTINY28L-4PU-ND@ 1.61 1.01 94 

32-TQFP | ATTINY28V-1AU-ND® 1.51 95 88 

1.2MHz | — _ 1.8 ~ 5.5V Ind. 32-QFN | ATTINY28V-1MU-ND® 1.61 1.01 94 

28-Dip | ATTINY28V-1PU-ND@ 1.61 1.01 94 

20-QFN | ATTINY24-20MU-ND® 1.91 1.70 1.52 

20MHz DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 14-Dip | ATTINY24-20PU-ND® 1.91 1.70 1.52 

2K 14-SOIC_| ATTINY24-20SSU-ND® 1.91 1.70 1.52 

12 1 SPI, TWI 4 8-ch/10-bit Y 20-QFN | ATTINY24V-10MU-ND® 1.91 1.70 1.52 

10MHz DW 1.8~5.5V Ind. 14-Dip | ATTINY24V-10PU-ND® 1.91 1.70 1.52 

128 128 14-SOIC_| ATTINY24V-10SSU-ND@ 1.91 1.70 1.52 

2MHz DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 20-QFN | ATTINY24N-2MU-ND@ NEW! 2.04 1.52 1.33 

20-QFN | ATTINY25-20MU-ND® 1.78 1.25 111 

2 8-Dip ATTINY25-20PU-ND@ 1.66 1.16 1.03 

6 2/— SPI, TWI 4 4-ch/10-bit Y 20MHz DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 8-soic. | ATTINY25-20SU-NDe 166 154 131 

8-SOIC_| ATTINY25-20SSU-ND@ NEW! 1.66 1.24 1.08 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C 4CutTape t+ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Digi Reel* 
Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication _| Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | PartNo. ‘iJ 25 100 
20-QFN | ATTINY25V-10MU-ND® 1.78 1.25 1.11 
rs ik ar . 8-Dip ATTINY25V-10PU-ND® 1.66 1.16 1.03 
6 2} SPI, TWI 4 4-ch/10-bit Y 10MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 8-801. | ATTINY25V-10SU-NDe 166 151 131 
8-SOIC_| ATTINY25V-10SSU-ND® NEW! 1.66 1.24 1.08 
Com. 20-QFN | ATTINY26-16MC-ND 2.47 1.55 1.44 
Ind. 32-QFN | ATTINY26-16MU-ND® 2.47 1.55 1.44 
teMe2: |“ — A 5n85V Ind. 20-Dip | ATTINY26-16PU-ND® 2.47 1.55 1.44 
2i— _ 2 8-ch/10-bit Y Ind. 20-SOIC_|_ATTINY26-16SU-ND® 2.47 1.56 1.45 
32-QFN | ATTINY26L-8MU-ND® 2.47 1.55 1.44 
8MHz Y _ 2.7 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY26L-8PU-ND® 2.47 1.55 1.44 
9K 128 428 16 20-SOIC_| ATTINY26L-8SU-ND® 2.47 1.56 1.45 
32-QFN | ATTINY261-20MU-ND® 2.13 1.57 1.41 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY261-20PU-ND® 2.13 1.57 1.41 
; 20-SOIC_| ATTINY261-20SU-ND® 2.13 1.57 1.41 
Mt SPL TW : MsenrAO-Bit | 32-QFN | ATTINY261V-10MU-ND® 2.13 1.57 1.41 
10MHz | Y DW 1.8 ~5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY261V-10PU-ND@ 2.13 1.57 1.41 
20-SOIC_| ATTINY261V-10SU-ND® 2.13 1.57 1.41 
20-QFN | ATTINY2313-20MU-ND@ 2.26 1.75 1.31 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY2313-20PU-ND@ 2.26 1.42 1.31 
20-SOIC_| ATTINY2313-20SU-ND@ 2.15 1.60 1.25 
8 Mt AUSART); SP TW $ ¥ 30-QFN | ATTINY2313V-10MU-ND® 2.26 1.68 1.31 
10MHz | Y DW 1.8 ~5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY2313V-10PU-ND® 2.26 1.42 1.31 
20-SOIC | ATTINY2313V-10SU-ND® 2.15 1.67 1.25 
: 32-TQFP | ATTINY48-AU-ND® NEW! 1.83 1.36 1.19 
64 28 A) SPI, TWI 1 8-ch/10-bit Y 12MHz | Y DW 1.8 ~5.5V Ind. 32-0FN | ATTINY48-MU-ND@® NEW! 183 136 119 
24 1A SPI, TWI 1 6-ch/10-bit ¥ 12MHz | _Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 28-DIP_| ATTINY48-PU-ND@ NEW! 1.83 1.36 1.19 
20-QFN | ATTINY44-20MU-ND® 2.15 1.67 1.42 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 14-Dip | ATTINY44-20PU-ND® 2.15 1.59 1.42 
. 14-SOIC_| ATTINY44-20SSU-ND® 2.15 1.59 1.42 
2 MI sey TW $ Seite ¥ 20-QFN | ATTINY44V-10MU-ND® 2.15 1.60 1.42 
10MHz | Y DW 1.8 ~5.5V Ind. 14-Dip | ATTINY44V-10PU-ND® 2.15 1.59 1.42 
14-SOIC_| ATTINY44V-10SSU-ND® 2.16 1.59 1.42 
20-QFN | ATTINY45-20MU-ND® 2.13 1.28 1.24 
8-Dip ATTINY45-20PU-ND@ 2.13 1.34 1.24 
4K 256 SOM It a er aay Ind. 8-SOIC | ATTINY45-20SU-ND® 2.02 1.57 1.18 
‘ 8-TSSOP | ATTINY45-20XU-ND® 2.02 1.57 1.18 
256 SPI. TW 4 aco bi x 20-QFN | ATTINY45V-10MU-ND® 2.13 1.28 1.24 
8-Dip ATTINY45V-10PU-ND@ 2.13 1.34 1.24 
TOMHZ | Yo} OW / 18-980) Ind. | gsoic | aTTiNY4sV-10SU-ND® 202 157 «1.18 
8-TSSOP | ATTINY45V-10XU-ND@ 2.02 1.57 1.18 
32-QFN | ATTINY461-20MU-ND® 2.45 1.81 1.62 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY461-20PU-ND® 2.45 1.81 1.62 
7 20-SOIC_| ATTINY461-20SU-ND® 2.45 1.81 1.62 
6 Mm SPL, TW : ‘-en/a0-ort ¥ 32-QFN | ATTINY461V-10MU-ND® 2.45 1.81 1.62 
10MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY461V-10PU-ND® 2.45 1.81 1.62 
20-SOIC_| ATTINY461V-10SU-ND® 2.45 1.81 1.62 
24 1 SPI, TWI 1 6-ch/10-bit Y 12MHz |_Y DW. 1.8 ~ 5.5V Ind. 28-DIP__| ATTINY88-PU-ND@ NEW! 2.37 1.76 1.54 
64 : 32-TQFP | ATTINY88-AU-ND® NEW! 2.37 1.76 1.54 
28 1A SPI, TWI 1 8-ch/10-bit Me 12MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 32-QFN | ATTINY88-MU-ND® MEW! 237 176 154 
20-QFN | ATTINY84-20MU-ND® 2.90 2.15 1.92 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 14-Dip | ATTINY84-20PU-ND@ 2.90 2.15 1.92 
; 14-SOIC_| ATTINY84-20SSU-ND@ NEW! 2.90 2.16 1.89 
e ww SPL, TW 4 Sold: ¥ 20-QFN | ATTINY84V-10MU-ND® 2.90 2.15 1.92 
10MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 14-Dip | ATTINY84V-10PU-ND® 2.90 215 1.92 
14-SOIC_| ATTINY84V-10SSU-ND@ NEW! 2.90 2.16 1.89 
20-QFN | ATTINY85-20MU-ND® 2.84 1.78 1.65 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 8-Dip ATTINY85-20PU-ND@ 2.84 1.78 1.65 
. 8-SOIC_|_ATTINY85-20SU-ND@ 2.73 1.72 1.59 
an ea ae a tenia |) 20-QFN | ATTINY85V-10MU-ND® 273. «+172 ~+1.59 
10MHz | Y DW 1.8 ~5.5V Ind. 8-Dip ATTINY85V-10PU-ND@ 2.73 1.72 1.59 
8-SOIC_| ATTINY85V-10SU-ND® 2.62 1.65 1.53 
32-QFN | ATTINY861-20MU-ND® 3.03 2.24 2.00 
20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY861-20PU-ND® 3.03 2.24 2.00 
‘ 20-SOIC_| ATTINY861-20SU-ND® 3.03 2.24 2.00 
iS ue. SPL TW : bueno ” 32-QFN | ATTINY861V-10MU-ND® 3.03 2.24 2.00 
8K 512 10MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 20-Dip | ATTINY861V-10PU-ND@ 3.03 2.24 2.00 
20-SOIC_| ATTINY861V-10SU-ND® 3.03 2.24 2.00 
512 44-TQFP | ATMEGA8515-16AU-ND® 5.16 3.24 3.00 
44-PLCC | ATMEGA8515-16JU-ND® 5.16 3.24 3.00 
Tene, | HTAG [4:5 * 5.8V Ind. 44-QFN | ATMEGA8515-16MU-ND® 5.27 3.31 3.06 
40-Dip | ATMEGA8515-16PU-ND@ 5.27 3.31 3.06 
_ Ind. 44-TQFP | ATMEGA8515L-8AI-ND 5.16 3.24 3.00 
= Ma a AISART) SFL 3 ¥ Ind. 44-TQFP | ATMEGA8515L-8AU-ND® 5.16 3.24 3.00 
MHz y _ 2.7~5.5V | Com. 44-QFN | ATMEGA8515L-8MC-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 44-QFN | ATMEGA8515L-8MU-ND® 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip | ATMEGA8515L-8PU-ND@ 5.27 3.31 3.06 
JTAG | 2.7~5.5V Ind. 44-PLCC_| ATMEGA8515L-8JU-ND® NEW! 5.16 3.84 3.36 
44-TQFP | ATMEGA8535-16AU-ND® 5.59 3.51 3.25 
44-PLCC | ATMEGA8535-16JU-ND@ NEW! 5.70 4.24 3.71 
16MHz | Y _ 4.5 ~ 5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA8535-16MI-ND 5.70 3.58 3.31 
44-QFN | ATMEGA8535-16MU-ND® 5.70 3.58 3.31 
32 2 1 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/10-bit av 40-Dip__| ATMEGA8535-16PU-ND@ 5.70 3.58 3.31 
44-TQFP | ATMEGA8535L-8AU-ND® 5.59 3.51 3.25 
44-PLCC | ATMEGA8535L-8JU-ND® NEW! 5.59 416 3.64 
ate) 27-S5V) Ind.) syoen | ATMEGASS35L-8MU-ND® 570 358 3.31 
40-Dip | ATMEGA8535L-8PU-ND@ 5.70 3.58 3.31 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C +CutTape ft Tape and Reel (Continued) 
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AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication _| Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | PartNo. 1 25 100 
19 14 1 (USART), SPI 7 8-ch/10-bit Y 16MHz | Y JTAG | 2.7 ~5.5V Ext. 24-SOIC_| AT9OPWM2B-16SU-ND@ 3.01 2.80 2.29 
512 512 32-QFN | AT9OPWM3-16MQ-ND® 3.44 2.40 2.14 
27 aval 1 (USART), SPI 10 11-ch/10-bit Y 16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ext. 32-QFN | AT9OPWM3B-16MU-ND® 3.23 2.70 2.48 
32-SOIC_| AT9OPWM3B-16SU-ND® 3.23 2.70 2.48 
3 6-ch/10-bit Y 16MHz | Y. _ 4.5 ~ 5.5V Ind. 28-Dip ATMEGA8-16PU-ND® 3.66 2.30 2.13 
8MHz Y _ 2.7 ~ 5.5V Ind. 28-Dip | ATMEGA8L-8PU-ND® 3.66 2.30 2.13 
32-TQFP | ATMEGA8-16AU-ND® 3.55 2.23 2.06 
5 pentose | tema | Y | [45-550] ind. | go-aen | ATMEGAS-16MU-ND® 3.66 2.30 2.13 
8MHz Y = 27 ~5.5V Ind. 32-TQFP | ATMEGA8L-8AU-ND® 3.55 2.23 2.06 
32-QFN | ATMEGA8L-8MU-ND® 3.66 2.30 2.13 
6 6-ch/10-bit Y 20MHz | Y DW. 2.7 ~ 5.5V Ind. 28-Dip ATMEGA88-20PU-ND® 3.87 2.43 2.25 
10MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 28-Dip | ATMEGA88V-10PU-ND® 3.87 2.43 2.25 
8K 32-TQFP | ATMEGA88-20AU-ND® 3.76 2.36 2.19 
20M) Dw a Ind. 32-QFN | ATMEGA88-20MU-ND® 3.87 2.43 2.25 
1K 512 23 2 1 (USART), SPI, TWI " hi 32-TQFP | ATMEGA88V-10AU-ND® 3.76 2.36 2.19 
Bemtorbit | Y | toma | | DW | 18~5.5V) Ind. | “oo-cFN | ATMEGAS8V-10MU-ND® 387 2432.25 
32-TQFP | ATMEGA88P-20AU-ND® NEW! 3.48 2.60 2.27 
2oMHz | Y -_ conae Ind. 32-QFN | ATMEGA88P-20MU-ND® NEW! 3.48 2.60 2.27 
6 6-ch/10-bit bb 20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 28-DIP_| ATMEGA88P-20PU-ND@ NEW! 3.48 2.60 2.27 
i 32-TQFP | ATMEGA88PA-AU-ND@ NEW! 3.44 2.56 2.24 
Bch/to-bit | Y | 2OMHZ | Y | DW | 27 ~5.5V) Ind. | 3o-aFN | ATMEGASSPA-MU-ND® NEW! 3.44 2.56 2.24 
6-ch/10-bit Y 20MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ind. 28-DIP_| ATMEGA88PA-PU-ND@ NEW! 3.44 2.56 2.24 
‘ 32-TQFP | ATMEGA88PV-10AU-ND® NEW! 3.48 2.60 2.27 
Ben/torbit | Y | tOMHz | | DW | 18~55V) Ind. | “so-cFN | ATMEGASSPV-10MU-ND® NEW! 348-260 ——2.97 
6-ch/10-bit Y 10MHz | Y DW 1.8 ~ 5.5V Ind. 28-DIP_ | ATMEGA88PV-10PU-ND® NEW! 3.48 2.60 2.27 
32-TQFP | ATMEGA48-20AU-ND® 2.58 1.62 1.50 
32-QFN | ATMEGA48-20MU-ND® 2.69 1.69 1.56 
eUMe -_ EL CaoY Ind. 28-QFN | ATMEGA48-20MMU-ND® 2.73 1.91 1.70 
28-Dip | ATMEGA48-20PU-ND® 2.69 1.69 1.56 
8-ch/10-bit Y 32-TQFP | ATMEGA48V-10AU-ND® 2.58 1.62 1.50 
10MHz | Y DW 1.8 ~5.5V Ind. 32-QFN | ATMEGA48V-10MU-ND® 2.69 1.69 1.56 
4K 512 256 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 28-Dip | ATMEGA48V-10PU-ND® 2.69 1.69 1.56 
32-TQFP | ATMEGA48P-20AU-ND® NEW! 2.58 1.92 1.68 
2oMHz | ¥ = caer Ind. 32-QFN | ATMEGA48P-20MU-ND® NEW! 2.58 1.92 1.68 
6-ch/10-bit Y 20MHz | Y = 2.7 ~ 5.5V Ind. 28-DIP_| ATMEGA48P-20PU-ND@ NEW! 2.58 1.92 1.68 
‘ 32-TQFP | ATMEGA48PV-10AU-ND® NEW! 2.58 1.92 1.68 
Ben/torbit | Y | toMH2 | YL [188 5V Ind | “so-cen | ATMEGA4SPV-10MU-ND® NEW! 2581.92 1.68 
6-ch/10-bit Y 10MHz | Y a= 1.8 ~5.5V Ind. 28-DIP__| ATMEGA48PV-10PU-ND® NEW! 2.58 1.92 1.68 
32-TQFP | AT90USB162-16AURCT-ND@t 3.76 3.15 2.80 
32-TQFP | AT90USB162-16AURTR-ND@+ 4637.50/2,000 
512 512 22 Ww SPI 2 = ve 16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 32-0FN | AT9OUSB162-16MURCT-ND@¢ 3.76 345 2.80 
32-QFN | AT90USB162-16MURTR-ND@+ 11156.25/5,000 
19 14 1 (USART), SPI, TWI — = Ag 16MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ext. 24-SOIC_| AT9OPWM216-16SU-ND@ NEW! 3.44 3.20 2.64 
27 1 1 (USART), SPI, TWI = = Y 16MHz | Y DW 2.7 ~ 5.5V Ext. 32-SOIC_| AT9OPWM316-16SU-ND@ NEW! 3.55 3.30 2.73 
32-TQFP | ATMEGA168-20AU-ND@ 4.00 2.96 2.33 
comz | Y _ 1.8 ~ 5.5V Ind. 32-QFN | ATMEGA168-20MU-ND@ 4.11 2.58 2.39 
28-Dip | ATMEGA168-20PU-ND® 411 2.58 2.39 
23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 8-ch/10-bit Y JTAG | 2.7 ~5.5V High 32-QFN | ATMEGA168-20MQ-ND@ 4.21 2.94 2.62 
32-TQFP | ATMEGA168V-10AU-ND® 4.00 2.79 2.33 
10MHz | Y — 1.8 ~ 5.5V Ind. 32-QFN | ATMEGA168V-10MU-ND® 4.11 2.58 2.39 
28-Dip_ | ATMEGA168V-10PU-ND® 4.11 2.58 2.39 
44-TQFP | ATMEGA16-16AU-ND® 6.45 4.05 3.75 
16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA16-16MU-ND® 6.56 4.12 3.81 
40-Dip__| ATMEGA16-16PU-ND® 6.56 4.12 3.81 
r Ind. 44-TQFP | ATMEGA16L-8AU-ND® 6.45 4.05 3.75 
ACUSART): SEL, TW ? Solo on bs Com. 44-QFN | ATMEGA16L-8MC-ND 6.56 4.12 3.81 
8MHz Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA16L-8MI-ND 6.56 4.12 3.81 
30 on Ind. 44-0FN ATMEGA16L-8MU-ND® 6.56 4.12 3.81 
Ind. 40-Dip__| ATMEGA16L-8PU-ND® 6.56 4.12 3.81 
44-TQFP | ATMEGA164P-20AU-ND® 4.82 3.56 3.18 
v0 ee ere | aoip_| ATMEsAteae-20°UD® ia 355348 
: -Dip -20PU-ND® : f : 
1K 512 2 (USART), SPI, TWI 8 Seuleort x 44-TQFP | ATMEGA164PV-10AU-ND® 4.82 3.56 3.18 
10MHz | Y JTAG | 1.8~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA164PV-10MU-ND® 4.82 3.56 3.18 
40-Dip | ATMEGA164PV-10PU-ND® 4.82 3.56 3.18 
44-TQFP | ATMEGA162-16AU-ND® 6.67 4.19 3.88 
16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA162-16MU-ND@ 6.77 4.25 3.94 
40-Dip | ATMEGA162-16PU-ND® 6.77 4.25 3.94 
35 2/2 2 (USART), SPI 4 _ Y 44-TQFP | ATMEGA162V-8AU-ND® 6.67 4.19 3.88 
44-QFN | ATMEGA162V-8MI-ND 6.77 4.25 3.94 
ee x SIRE ReaB ON Ind. 44-QFN | ATMEGA162V-8MU-ND® 6.77 4.25 3.94 
40-Dip | ATMEGA162V-8PU-ND® 6.77 4.25 3.94 
53 2/1 1 (USART), SPI 4 8-ch/10-bit Y 1MHz ¥ JTAG | 1.8~5.5V | Com. 64-QFN | ATMEGA169V-1MC-ND 10.32 7.63 6.82 
64-TQFP | ATMEGA165P-16AU-ND® 5.74 4.25 3.79 
1OMEE | oY STAGE | 200 5.5N Ind. 64-QFN | ATMEGA165P-16MU-ND® 5.74 4.25 3.79 
64-TOFP | ATMEGA165PV-8AU-ND® 5.74 4.25 3.79 
a ‘ veh || ere Ind. 64-QFN | ATMEGA165PV-8MU-ND® 5.74 4.25 3.79 
64-TQFP | ATMEGA169P-16AU-ND® 6.06 3.81 3.53 
54 2 1 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/10-bit Y 16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 64-QFN | ATMEGA169P-16MCU-ND@ NEW! 6.21 4.63 4.05 
64-QFN | ATMEGA169P-16MU-ND® 6.06 3.81 3.53 
2.7 ~ 5.5V Ind. 64-QFN | ATMEGA169L-8MI-ND 11.03 8.16 7.28 
8MHz Y JTAG 64-TQFP | ATMEGA169PV-8AU-ND® 6.06 3.81 3.53 
1.8 ~5.5V Ind. 64-QFN | ATMEGA169PV-8MCU-ND® NEW! 6.21 4.63 4.05 
64-QFN | ATMEGA169PV-8MU-ND® 6.17 3.88 3.59 
44-TQFP | ATMEGA32-16AU-ND® 8.17 5.13 4.75 
: 16MHz | Y JTAG | 4.0 ~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA32-16MU-ND® 8.28 5.20 481 
32K 2K 1K 32 2 1 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/10-bit Y 40-Dip_| ATMEGA32-16PU-ND@ 8.28 520 481 
8MHz Y JTAG | 1.8~5.5V Ind 44-TQFP | ATMEGA32L-8AU-ND® 8.17 5.13 4.75 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C $CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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AMMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) /O | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 

Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication _| Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | PartNo. 1 25 100 
4 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/10-bit y MHz y JTAG 1.8 ~ 5.5V Ind. 44-OFN ATMEGA32L-8MU-ND® 8.17 5.13 4.75 
2.7~5.5V | Com 40-Dip | ATMEGA32L-8PU-ND® 8.17 5.13 4.75 
44-TQFP | ATMEGA324P-20AU-ND® 6.02 4.45 3.98 
30 on 20MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA324P-20MU-ND® 6.02 4.45 3.98 
7 oi 40-Dip | ATMEGA324P-20PU-ND® 6.02 4.45 3.98 
2 (USART), SPI, TWI 6 eee Y 44-TQFP | ATMEGA324PV-10AU-ND® 6.02 4.45 3.98 
10MHz | Y JTAG | 1.8~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA324PV-10MU-ND® 6.02 4.45 3.98 
40-Dip | ATMEGA324PV-10PU-ND® 6.02 4.45 3.98 
64-TQFP | ATMEGA325-16AU-ND@ 6.88 4.32 4.00 
1 (USART), TWI 4 8-ch/10-bit Y ey aIAGE eee ey ng 64-QFN | ATMEGA325-16MU-ND@ 6.99 4.39 4.06 
SPI (1USI) 8MHz Y ymag. | 1.8~5.5V Ind 64-TQFP | ATMEGA325V-8AU-ND® 6.88 4.32 4.00 
53 oA i i i 64-QFN | ATMEGA325V-8MU-ND® 6.99 4.39 4.06 
64-TQFP | ATMEGA329-16AU-ND® 7.61 4.78 4.43 
t(usarn,sp,twi| 4 | echo-it | TeMz | Y | TAG | 27-S.V | Ind. | e4-arn_ | ATMEGA329-16MU-ND® 7.72485 4.49 
ect MHz y ytag. | 1.8~5.5V Ind 64-TQFP | ATMEGA329V-8AU-ND® 7.61 4.78 4.43 
: i : 64-QFN | ATMEGA329V-8MU-ND® 7.72 4.85 4.49 
64-TQFP | ATMEGA325P-20AU-ND® 6.99 5.17 4.62 
32K = aK eOMHE | nag [ek a20¥ Ind: 64-QFN | ATMEGA325P-20MU-ND® 6.99 5.17 4.62 
64-TQFP | ATMEGA325PV-10AU-ND® 6.88 5.09 4.54 
54 2A 1 (USART), TWI 4 8-ch/10-bit Y HOME| BAG [SRO aN a 64-QFN | ATMEGA325PV-10MU-ND® 6.88 5.09 4.54 
64-TQFP | ATMEGA329P-20AU-ND® 7.61 5.63 5.03 
2OMe: | MIA: -perabV ne 64-QFN | ATMEGA329P-20MU-ND® 7.61 5.63 5.03 
64-TQFP | ATMEGA329PV-10AU-ND® 7.61 5.63 5.03 
iDMie eUAGh [Res boy Ind. 64-QFN | ATMEGA329PV-10MU-ND® 7.61 5.63 5.03 
16MHz | Y JTAG | 2.7 ~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3250-16AU-ND@ 7.25 4.55 4.21 
69 ot 1 (USART), TWI 4 8-ch/10-bit Y 8MHz Y JTAG | 1.8~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3250V-8AU-ND® 7.25 4.55 4.21 
SPI (1 USI) 20MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3250P-20AU-ND@ 7.25 5.36 4.79 
10MHz | Y JTAG | 1.8~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3250PV-10AU-ND® 7.25 5.36 4.79 
F 16MHz | Y JTAG | 2.7 ~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3290-16AU-ND® 8.64 5.43 5.03 
be il 1 (USART), SPI, TWI 4 Soul O-ort 7 8MHz Y JTAG | 1.8 ~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3290V-8AU-ND® 8.64 5.43 5.03 
69 oA 1 (USART), TWI 4 8-ch/10-bit Y 20MHz | Y JTAG | 2.7 ~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3290P-20AU-ND@ 8.64 6.39 5.71 
SPI (1 USI) 10MHz | Y JTAG | 1.8~5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA3290PV-10AU-ND® 8.64 6.39 6.71 
fi 64-TQFP | AT9OCAN32-16AU-ND® 9.70 7.17 6.40 
53 2/2 2 (USART), SPI 8 8-ch/10-bit Y 16MHz |] Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 64-OFN | AT9OCAN32-16MU-ND 9.70 747 6.40 
40K 2K 512 18 al TWI 1 = Y 1MHz Y JTAG | 4.0 ~ 25V Ind. 48-LQFP | ATMEGA406-1AAU-ND® 6.45 4.05 3.75 
64-TQFP | ATMEGA64-16AU-ND® 11.83 7.43 6.88 
64-QFN | ATMEGA64-16MI-ND 11.93 7.49 6.94 
16MHz |] Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 64-QFN | ATMEGA64-16MU-ND® 11.93 7.49 6.94 
4 64-TQFP | ATMEGA64A-AU-ND@ NEW! 8.28 6.16 5.39 
Be ae 2 (USART), SPI, TWI SMe Y 64-QFN | ATMEGA64A-MU-ND® NEW! 8.28 6.16 5.39 
Ind. 64-TQFP | ATMEGA64L-8AU-ND® 11.83 7.43 6.88 
8MHz Y JTAG | 2.7~5.5V | Com. 64-QFN | ATMEGA64L-8MC-ND 11.93 7.49 6.94 
Ind. 64-QFN | ATMEGA64L-8MU-ND® 11.93 7.49 6.94 
: i 64-TQFP | ATMEGA64L-8AQ-ND® 11.93 7.49 6.94 
54 2/2 2 (USART), SPI, TWI 8 8-ch/10-bit Y 8MHz y JTAG | 2.7~5.5V]} High 64-QFN | ATMEGAG4L-8MO-ND@ 11.93 7.49 6.94 
44-TQFP | ATMEGA644V-10AU-ND® 7.76 4.87 4.51 
32 2 1 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/10-bit Y 10MHz | Y = 1.8 ~ 5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA644V-10MU-ND® 7.87 4.94 4.58 
40-Dip | ATMEGA644V-10PU-ND® 7.87 4.94 4.58 
44-TQFP | ATMEGA644-20AU-ND® 7.76 4.87 4.51 
_ 2.7 ~ 5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA644-20MU-ND®@ 7.87 4.94 4.58 
oomnz | Y 40-Dip | ATMEGA644-20PU-ND® 7.87 4.94 4.58 
i 44-TQFP | ATMEGA644P-20AU-ND® 7.76 4.87 4.51 
4K 2K 32 a 2 (USART), SPI, TW 6 ieee Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 44-QFN | ATMEGA644P-20MU-ND® 7.76 5.74 5.13 
40-Dip__| ATMEGA644P-20PU-ND® 7.76 4.87 4.51 
64K 44-TQFP | ATMEGA644PV-10AU-ND® 7.76 5.74 5.13 
TOMH2 | Y | STAG | 18-55V | Ind. | o.pip | ATMEGAG44PV-10PU-ND@ 776 574513 
64-TQFP | ATMEGA645-16AU-ND® 9.01 5.66 5.24 
vem | Y | [18-85 nt | ea-arw | ATMEGAG45-16MU-ND 912 5.72 5.30 
64-TQFP | ATMEGA645V-8AU-ND® 9.01 5.66 5.24 

8MHz Y _ 1.8 ~ 5.5V Ind. 
: 64-QFN | ATMEGA645V-8MU-ND® 9.12 5.72 5.30 
SE ae | SEN) | a | eel temuz | y | — |1g-ssvl ing. | O4TOFP | ATMEGAG49-16AU-NDO 10.99 «6.90 6.39 
: : : 64-QFN | ATMEGA649-16MU-ND® 11.09 6.97 6.45 
64-TQFP | ATMEGA649V-8AU-ND® 10.99 6.90 6.39 
BMY | | 8885) nt | ea-orn | ATMEGA649v-8MU-NDe 11.09 6.97 _—6.45 
16MHz | Y _ 1.8 ~ 5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA6450-16AU-ND® 10.36 6.51 6.03 
f 8MHz ¥: _ 1.8 ~ 5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA6450V-8AU-ND® 10.36 6.51 6.03 
ee al I (USART): SPL TW 4 Srowi0-bit ¥ 16MHz | Y. _ 1.8 ~ 5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA6490-16AU-ND@ 12.60 7.91 7.33 
8MHz ¥ = 1.8 ~ 5.5V Ind. 100-TQFP | ATMEGA6490V-8AU-ND® 12.60 7.91 7.33 
- 64-TQFP | AT9OCAN64-16AU-ND® 10.34 7.65 6.83 
53 2/2 2 (USART), SPI 8 8-ch/10-bit Y 16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 64-OFN | AT9OCANG4-16MU-ND 40.34 765 6.83 
100-TQFP | ATMEGA640-16AU-ND® 11.80 8.73 7.80 

16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 
100-CBGA | ATMEGA640-16CU-ND@ 11.80 7.45 6.92 
a bus fe a A (USART), SPI, TW 16 Te-ch/10-oR a) MHz y ytag. | 1.8~5.5V Ind 100-TQFP | ATMEGAG40V-8AU-ND® 11.80 8.73 7.80 
i i “| 100-CBGA | ATMEGA640V-8CU-ND® 11.80 7.45 6.92 
Com. 64-QFN | ATMEGA128-16MC-ND 15.05 9.45 8.75 
16MHz | Y JTAG | 4.5~5.5V Ind. 64-TOFP | ATMEGA128-16AU-ND® 15.05 9.45 8.75 
Ind. 64-QFN | ATMEGA128-16MU-ND®@ 15.05 10.50 9.34 
4K 4K 53 2/2 2 (USART), SPI, TWI 8 8-ch/10-bit Y = 64-TQFP | ATMEGA128L-8AU-ND@ 15.05 9.45 8.75 
eM i BAG: [set x80V Ind. 64-QFN | ATMEGA128L-8MU-ND® 15.05 10.50 9.34 
64-TQFP | AT9OCAN128-16AU-ND® 16.77 12.40 11.08 
128K HOME| st oO per eae ue 64-QFN | AT9OCAN128-16MU-ND® 16.77 12.40 11.08 
100-TQFP | ATMEGA1280-16AU-ND® 15.72 11.62 10.38 
86 2/4 4 (USART), SPI, TWI 16 16-ch/10-bit Y tM | HAG: [ed 3a¥ -_ 100-CBGA | ATMEGA1280-16CU-ND@ 17.11 11.94 10.62 
8k 4K ane 8MHz y ytag. | 1.8~5.5V Ind 100-TQFP | ATMEGA1280V-8AU-ND® 15.72 11.62 10.38 
: ; “| 100-CBGA | ATMEGA1280V-8CU-ND® 17.11 11.94 10.62 
- hi . 64-TQFP | ATMEGA1281-16AU-ND® 14.36 10.62 9.49 
54 2/4 2 (USART), SPI, TWI 10 8-ch/10-bit Y 16MHz | Y JTAG | 2.7~5.5V Ind. 64-QFN | ATMEGA1281-16MU-ND@ 14.36 10.62 9.49 

@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C +CutTape ft Tape and Reel (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Digi@ Reel” 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication _| Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | PartNo. if 25 100 
: 64-TOFP | ATMEGA1281V-8AU-ND® 14.36 1062 9.49 
10 | Behto-pit | Y | SMHz | Y | STAG | 18~5.5V) Ind. | ga-cFN | ATMEGA1281V-8MU-ND@ 14361062 9.49 
jae ai 7 54 | 2/4 | 2(USART), SPI, TWI 64-QFN | AT9OUSB1286-16MU-ND@ 13.98 975 867 
8 | B-ch/to-vit| Y | 16MHz | Y | uTAG | 27~55V] Ind. | 64-TOFP | AT9OUSB1287-16AU-ND@ 15.05 1050 9.34 
64-QFN | AT9OUSB1287-16MU-ND@ 15.05 10.50 9.34 
22 | 4 1 (USART), SPI 5 = Y | temHz | y | stag |27~55v] ind. | 32-QFN | AT9OUSB82-16MU-ND® 3.23. 233218 
100-TOFP | ATMEGA2560-16AU-ND® 16.77 11.70 10.40 
temHz | y | JTAG | 45~5.5V) Ind. 
se | 24 |aqusaan,sp.twi| 16 |tecnto-it| e "C- _| 400-cBGA | ATMEGA2560-16CU-ND@ 18.17 1268 11.27 
eee emu: | y | utae |18-sev ing, | 100-TOFP | ATMEGA2S6OV-8AU-ND@ 16.77 11.70 10.40 
osek | ak | aK ma. "| 100-cBGA | ATMEGA2560V-8CU-ND@ 18.17 1268 11.27 
64-TOFP | ATMEGA2561-16AU-ND@ 1591 11.10 9.87 
si oa |oqusarn,sp.tm| 10 |tecwtoit| TeMHz | Y | STAG [45-590 | Ind. | gaorn | ATMEGA2561-16MU-ND@ 15.91 11.10 9.87 
hove amuz | y | utag |ie-ssv| ina, | CLTOFP | ATMEGA2561V-8AU-ND® 1591 11.10 9.87 
ans "| 64-QFN | ATMEGA2561V-8MU-ND® 15.91 11.10 9.87 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C +$CutTape ft Tape and Reel 
NEW! AVR® XMEGA High Performance Low Power Flash Microcontrollers 
Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C. 
12-bit | 12-bit 
Memory Size (Bytes) DMA /0 Frequency vec 16-bit PWM A/D D/A Digi-Key Price Each 
Flash |EEPROM| SRAM | Channels) Pins Max. (MHz) (V) Timers | Channels SPI TWI | USART | Channels | Channels| Package | PartNo. 1 25 100 
44-TOFP | ATXMEGA1GA4-AU-ND 430 320 280 
Tos) ra ek 4 ee ie Pao . 16 2 ; - ; 44-QFN | ATXMEGA16A4-MU-ND 430 320 2.80 
44-TOFP | ATXMEGA32A4-AU-ND 473. 3523.08 
Bek) aK) a : 7 3 pees ‘ 16 2 oi) % 2 | 44-ckN | ATXMEGA32A4-MU-ND 473 -352——«3.08 
100-TOFP | ATXMEGAG4A1-AU-ND 753 560 4.90 
ih 3 1036: 8 ee : 7 : i 4 |100-caGa | ATXMEGAG4A1-CU-ND 8.92 6645.81 
64-TOFP | ATXMEGAG4A3-AU-ND 710 528 462 
BAK |; coke | “AK ‘ 7 32 Leas f 7 4 g ug 2 | e4-oFN | ATXMEGAG4A3-MU-ND 710528 4.62 
44-T0FP | ATXMEGAG4A4-AU-ND 538 400 3.50 
7 8 pecs 7 16 2 cil] 2 2 | 44-ckN | ATXMEGAG4A4-MU-ND 538 4.00 «3.50 
100-TOFP | ATXMEGA128A1-AU-ND 8.06 600 5.25 
ii 32 138 8 ae y ? ‘i 16 4 |400-caga | ATXMEGA128A1-CU-ND 946 7.04 «6.16 
64-TOFP | ATXMEGA128A3-AU-ND 753. 560 490 
128K) oeke, |) GK : ot 7 ecae f 22 4 . g ug 2 | e4-orn | ATXMEGA12843-MU-ND 753 5.60 4.90 
44-TOFP | ATXMEGA128A4-AU-ND 645 480 4.20 
ae 3 peeee 7 ie 2 2 5 2 | a4-ckN | ATXMEGA128A4-MU-ND 645 480 «4.20 
100-TOFP | ATXMEGA192A1-AU-ND 968 720 6.30 
10k ake | 168 i ih 32 10238. 8 - : 7 : a8 4 |400-caga | ATXMEGA19241-CU-ND 11.07 8247.21 
64-TOFP | ATXMEGA192A3-AU-ND 860 640 5.60 
ah | ACK. A nt 32 Leree f 7 4 ‘ if He 2 | 64-akN | ATXMEGA19243-MU-ND 860 640 5.60 
78 32 16-36 3 o4 4 4 8 16 4 | 100-TOFP | ATXMEGA256A1-AU-ND 10.75 600 7.00 
100-CBGA | ATXMEGA256A1-CU-ND 1215 904 7.91 
200K) AK) ASK 4 64-TOFP | ATXMEGA256A3-AU-ND 968 720 6.30 
20 32 16236, 7 22 4 |pesal| 7? 18 2 | a-aFN | ATXMEGA256A3-MU-ND 968 720 6.30 
ATAVRFBKIT Ballast Demo Kit NEW! ATAVRDB101 Display Module RoHS 


The ATAVRFBKIT is a Dimmable Fluorescent Ballast kit which is used to demonstrate the ability of the 
AT90PWM2 to control all the main functions of a DALI Fluorescent Ballast. C code is provided to speed-up 
development time. 


ATAVRFBKIT-ND 


$199.00 


ATAVRMC100 BLDC Motor Control 


The ATAVRMC100 BLDC motor control kit includes an evaluation board, a 3-phase BLDC motor and 
demonstration software. Fully featured driver board for BLDC motors with hardware over-current detection. 
Interface for sensor and sensorless BLDC, sensor and sensorless software included. Onboard AT9OPWM3 
AVR microcontroller. Header connectors for external driver inputs. Onboard LIN transceiver ATA6661. 


ATAVRMCIO0CND, f2c2iccicin ac crdasannecdnecnandacertiadecststbniiedciatadeneasiia sane hegassnnneniel 


ATAVRMC200 AC Induction 
Motor Control 


The ATAVRMC200 is an evaluation kit dedicated to AC induction motor control. The kit includes an 
evaluation board and demonstration software. It allows users to quickly evaluate the capability of the 
AT90PWM3 AVR microcontroller to control a three phase asynchronous induction motor. 


ATAVRMC200-ND.. ics: ccieas atsrtteedaaccascccianadeananeaiqasassanste cians heoneessdasieseaiedanned anion 


NEW! ATAVRONEKIT 
Debugger/Programmer 


The AVR® ONE! is a powerful development tool for on-chip debugging and programming of all AVR32 
devices. In the future, AVR® ONE! will also support all AVR devices. Supported debug interfaces are JTAG 
(IEEE 1149.1), debugWire, PDI and the Nexus (IEEE-ISTO 5001(TM)-2003) auxilary interface for high- 
speed trace. Supported programming interfaces are ISP, JTAG and PDI. Interfaces with AVR32 Studio 2 
and newer. 


$199.00 


$299.00 


ATAVRONEKIT-ND $599.00 


The DB101 is a display module including a 128x64 pixel graphical LCD with RGB backlight. The menu 
system can be operated via a joystick. This lets the user display system information, adjust the backlight, 
operate in VT100 terminal mode, play sounds and music, and much more. 


ATAVRDB101-ND 


NEW! ATAVRUSBRF01 Quick Start 


The ATAVRUSBRF01 is based on Atmel AT90USB162 microcontroller, which allows connection to PC 
through USB and nRF24L01 transceiver from Nordic VLSI. The kit contains two identical AVR USB RF 
modules. They can connect to two different USB ports to establish wireless communication and evaluate 
the solution. 


ATAVRUSBRF01-ND 


Adapters 


The AVR® ICESO is a top-of-the-line development tool for complete in-circuit emulation of most AVR 8-bit 
RISC microcontrollers. The ICE50 and the AVR Studio4 user interface give the user complete control of the 
internal resources of the microcontroller, helping to reduce development time by making debugging easier. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICE50 Extension Memory Card ATICESOMEM-ND 246.05 
Replacement POD for ICE40, ICE50 ATICESOPOD-ND 465.50 
Probe with Flex Cables ATICESOPROBE-ND 81.13 
Personality Adapter for ATmega169 ATADAP169_TOP-ND 199.50 
Personality Adapter for ATmega8 ATADAPMEGA8-ND 41.23 
Personality Adapter for ATmega32 ATADAPMEGA32-ND 41.23 
Personality Adapter for ATmega162 ATADAPMEGA162-ND 41.23 
Personality Adapter for ATtiny2313 ATADAPT2313-ND 41.23 
Personality Adapter for ATtiny13 ATADAPTINY13-ND 41.23 
Personality Adapter for ATtiny26 ATADAPTINY26-ND 41.23 
ICESO Adapter Test ATADAPTEST-ND 41.23 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ATSTK500 Starter Kit 


The ATSTKSOO is a starter kit and development system for Atmel's AVR flash microcontrollers. The 
ATSTKS500 gives designers a quick start to develop code on the AVR combined with features for using the 
starter kit to develop prototypes and test new designs. The ATSTKS500 interfaces with AVR Studio®, Atmel's 
Integrated Development Environment (IDE) for code writing and debugging. 


ATSTKSQO-ND: 2. i cactccitcisanaceascimanasedadsnan asasepnstestadsainatedvasesetessanasnanediaaecnenenianed $79.00 

Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Module for STK501 ATSTK501-ND 79.00 
Module for STK502 ATSTK502-ND 99.00 
Module for STK503 ATSTK503-ND 119.00 
Module for STK504 ATSTK504-ND 119.00 
Module for STK505 ATSTK505-ND 79.00 
Module for STK520 ATSTK520-ND 79.00 
CAN Extension for STK500/501 ATADAPCANO1-ND 19.00 
Starter Kit for AT9OUSB ATSTK525-ND 199.00 
Starter Kit for AT9OUSB82/162 ATSTK526-ND 199.00 
Extension Board Kit for STK525 ATEVK525-ND 150.00 


BC100 Development Kit 


The BC100 is a reference design/development kit that targets battery charging. The kit can be used to charge 
various battery types, as long as the requirements to charging voltage and currents are within the output range 
that the kit offers (1.2V ~ 38V, 5A Max.) 


The kit can be used to develop applications such as battery chargers, battery backup, un-interruptable power 
supply and switch mode power supply. 


ATAVRBC100-ND 


USB Development Kits 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
USB Host/Function Development Kit for 

AT43USB380 OTG/Host FunctionProcessor AT43DK380-PDC2-ND 1328.67 

Development Kit for AT90OCAN128 MCU ATDVK90CAN1-ND@ 115.00 


@ RoHS Compliant 


Evaluation Kits 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Butterfly Evaluation Kit ATAVRBFLY-ND 19.99 
Evaluation Kit for AT9OUSB AT9OUSBKEY-ND 29.99 


Programmer/Emulator 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ISP In-System Programmer ATAVRISP2-ND 34.00 
JTAGICE Emulator for AVR® 2/OCD ATJTAGICE2-ND 299.00 
Probe JTAGICE with Flex Cables ATJTAGPROBE-ND. 


AVR® Dragon™ 


The AVR Dragon supports all programming modes for the AVR device family. The Dragon is also capable 
of full emulation support for devices with 32KB or less flash memory. Firmware for the device is easily 
upgraded using AVR Studio® to support new devices. 


ATAVADRAGONGND yiciia teas snadseiaasancdesdaaeedaassdeapednabateaeegansedinsadaneeddspe daa edsaaie enced 


®! i i Features: * Core Power Supply Voltage: 1.65V ~ 1.95V «I/O Power Supply Voltage: 3.0V ~ 3.6V 
AVR®32 32-Bit Microcontrollers jee tinea te Uae men vet Bolts 
SRAM Flash Cache vO Ethernet Ext. Bus Frequency Digi-Key Price Each 
MIPS |(KBytes) |(KBytes) | (Inst/Data) Pins USB MAC 10/100 | Interface | UART | Max. (MHz) Package Part No. 1 25 100 
32 _ 16KB/16KB 160 High-Speed 2 Yes 4 150 256-CTBGA | AT32AP7000-CTUT-ND 21.82 16.14 14.42 
210 32 = 16KB/16KB 90 High-Speed = Yes 4 150 208-LQFP | AT32AP7001-ALUT-ND 19.14 13.80 12.69 
32 = 16KB/16KB 85 High-Speed _ Yes 4 150 196-CBGA_ | AT32AP7002-CTUT-ND 18.49 11.43 11.14 
32 128 = 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0128-ALUT-ND 13.65 10.16 9.21 
32 128 _— 69 Full-Speed + OTG il No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1128-AUT-ND 12.26 9.30 8.27 
64 256 = 109 Full-Speed + OTG y Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0256-ALUT-ND 15.59 11.60 10.52 
80 64 256 _ 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1256-AUT-ND 14.30 10.64 9.65 
64 512 = 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP_| AT32UC3A0512-ALUT-ND 20.00 14.42 13.26 
64 512 = 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0512-ALUR-ND NEW! 9588.00/800 
64 512 = 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1512-AUT-ND 18.71 13.49 12.40 
64 512 = 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1512-AUR-ND NEW! 11220.00/1,000 
16 64 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-TQFP AT32UC3B064-A2UT-ND 9.78 7.42 6.83 
16 64 _ 44 Full-Speed + OTG _— = 3 60 64-QFN AT32UC3B064-Z2UT-ND 9.78 7.42 6.83 
16 64 = 28 Full-Speed = _ 2 60 48-TQFP AT32UC3B164-AUT-ND 9.03 6.85 6.30 
16 64 _ 28 Full-Speed _ = 2 60 48-QFN AT32UC3B164-Z1UT-ND 9.03 6.85 6.30 
32 128 _ 44 Full-Speed + OTG = _ 3 60 64-TQFP AT32UC3B0128-A2UT-ND 10.64 8.07 743 
72 32 128 = 44 Full-Speed + OTG _— = 3 60 64-QFN AT32UC3B0128-Z2UT-ND 10.64 8.07 743 
32 128 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-TQFP AT32UC3B1128-AUT-ND 9.89 7.50 6.90 
32 128 = 28 Full-Speed = — 2 60 48-QFN AT32UC3B1128-Z1UT-ND 9.89 7.50 6.90 
32 256 = 44 Full-Speed + OTG _ = 3 60 64-TQFP AT32UC3B0256-A2UT-ND 12.26 9.30 8.27 
32 256 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-QFN AT32UC3B0256-Z2UT-ND 12.26 9.30 8.27 
32 256 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-TQFP | AT32UC3B1256-AUT-ND 11.50 8.73 7.76 
32 256 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-QFN | AT32UC3B1256-Z1UT-ND 11.50 8.73 7.76 


The ATEVK1100 is an evaluation kit and development system for the AVR32 AT32UC3A microcontroller. It 
is equipped with a rich set of peripherals, memory, and makes it easy to try the full potential of the AVR32 
devices. 


ATEVK1100-ND 


ATEVK1101 Evaluation Kit 


The ATEVK1101 is an evaluation kit and development system for the AVR32 AT32UC3B microcontroller. It 
is equipped with a rich set of peripherals, memory, and makes it easy to try the full potential of the AVR32 
devices. 


ATEVK1101-ND 


ATSTK1000 Starter Kit 


The ATSTK1000 provides a complete AT32AP7000 development environment. The kit comes with a pre- 
installed Linux® image on a 256MB SD card. 

The ATSTK1000 has options that will help in development such as, two ethernet ports, high quality QVGA 
LCD, a loudspeaker, PS/2, VGA, and an expansion header for prototyping. 

ATSTK1000-ND 


ATNGW100 Network Gateway Kit 


The ATNGW100 is an ideal development board for the AT32AP7000. The ATNGW100 has two Ethernet 
ports, SD and MMC card reader and connectors for USB and JTAG. The board is preloaded with Linux® and 
shipped with I/O interface drivers that can be called from your own code. 


ATNGW100°ND: 03 oaanceds oicdh nies tiaa nas dhedeak dace rsacahaand ea nite dasadshenedesadsateedeaaaamabiiaes 


$129.00 


$499.00 


The Atmel AVR® STK600 is a complete starter kit and development system for the AVR and AVR32 flash 
microcontrollers. It is designed to give designers a quick start to develop code on the AVR, combined with 
advanced features for using the starter kit to prototype and test new designs. The STK600 is shipped with a 
ATmega2560 device board. 


ATSTK600-ND. .. $199.00 

Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
ATSTK600 Socket and Adapter Boards — RoHS Compliant 

Socket and Adapter Board, 40-PDIP Devices ATSTK600-DIP40-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 44-TQFP Devices ATSTK600-TQFP44-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 100-TQFP Devices ATSTK600-TQFP100-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, TinyX3U Devices ATSTK600-TINYX3U-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, TQFP32 Devices ATSTK600-TQFP32-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, SOIC Devices ATSTK600-SOIC-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 64-TQFP Devices ATSTK600-TQFP64-2-ND 99.00 
Socket Board and Expansion Module, 144-TQFP Devices | ATSTK600-UC3A0X-144-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 48-TQFP Devices ATSTK600-TQFP48-ND NEW! 99.00 
Socket and Adapter Board, 64-TQFP Devices, 0.8mm Pitch] ATSTK600-TQFP64-ND NEW! 99.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A m E L M icroco ntro | lers Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C, Commercial: 0°C ~ 70°C 


aay > 
8051 Microcontroller 


Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D | MHz (V) Temperature | Package Part No. 1 25 100 
32K 1K _— 32 1 1 1 Yes 3 _ 24 4.5 ~5.5 Industrial 44-VQFP. AT87251G2D-RLTUM-ND 18.06 13.44 12.60 
® 
CAN D Reel 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
| Program Ram [EEprom| Pins UART | SPI CAN WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temperature] Package Part No. 1 25 100 
No 44-VQFP AT89C51CCO3URLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
4k 256 2k 36 1 | Yes | 20, | Yes 3 Roch | 40 | 3.0~5.5 | Industrial | 64-VOFP AT89C51CCO3URDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
No 44-PLCC AT89C51CCO3USLRCT-ND+ 14.45 12.10 10.08 
8-ch/ 
16K 256 2K 20 1 _ 2.0 Yes 3 10-bit 40 3.0 ~ 5.0 | Industrial 32-VQFP T89C51CCO2UARATIM-ND 9.55 6.66 5.86 
64-BGA 7T89C51CC01CA7CTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
28-SOIC AT89C51CC02CA-TISUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
2.0 8-ch/ ‘ 28-SOIC AT89C51CCO2UA-TISUM-ND@ 8.60 6.40 6.00 
es T }— J wap] % | 3 | doit) 42 | 39-55] Industral | os pice | aTggcsicco2UA-SISUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
32-VQFP AT89C51CC02CA-RATUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
32-VQFP AT89C51CCO2UA-RATUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
44-VQFP AT89C51CCO1UARLTUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
44-PLCC AT89C51CCO1UASLSUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
2.0 8-ch/ ‘ 44-VQFP AT89C51CC01CA-RLTUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
Sore feueoee’ heehee 1} | wap} YS | 3 | to-pit} 40 | 30-55} Industrial | aa oice | asgcsiccoicA-SLSUM-ND® 9.57 712 6.68 
44-VQFP AT89C51CCO1UA-RLRUMCT-ND@+ 9.57 8.01 7.12 
44-VQFP AT89C510C01UA-RLRUMTR-ND@§ 10012.50/1,500 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3CRDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3URDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3UA-RDTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
2.0 Yes 8-ch/ . 44-PLCC AT89C51CCO3UASLSUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
64K 256 2K 36 1 Yes | a&B | No 3 10-pit | 40 | 3.0~5.5] Industrial | 44-picc AT89C51CCO3CSLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
No 44-VQFP AT89C51CCO3CRLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
Yes 52-PLCC AT89C51CCO3CS3RCT-NDt 14.66 12.28 10.23 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3CRDRCT-NDT 14.99 12.55 10.46 
44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLRUMCT-ND + 9.72 8.10 7.13 
20 8-ch/ 44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLRUMTR-ND@§ 4050.00/500 
64K 256 2K 36 1 _ R Yes 3 d 40 3.0 ~ 5.5 | Industrial 44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLSUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
A&B 10-bit 44-VQFP AT89C51CCO3CA-RLTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
44-VQFP AT89C51CCO3UA-RLTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
20 8-ch/ 52-PLCC AT89C51CCO3UA-S3SUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
64K 256 2K 36 1 Yes A & B Yes 3 40-bit 40 3.0 ~ 5.5 | Industrial 52-PLCC AT89C51CCO3CA-S3SUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
; 64-VQFP AT89C51CCO3CA-RDTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
@ RoHS Compliant + CutTape § Tape and Reel 
MP3 
Flash ROM | EEprom| RAM vcc Audio | USB Device Digi-Key Price Each 
(Kbytes) | (Kbytes) | (Kbytes) | (Kbytes) (Vv) ISP ADC DAC Amplifier| (Full Speed) | SPI | TWI | WDT Package Part No. 1 25 100 
64 _ 4 23 2.7 ~ 3.3 | UART, USB | 8-bit - _ 12 Mbps Yes | Yes | Yes 80-TQFP AT89C51SND1C-ROTUL-ND® 15.48 10.80 9.50 
_ _ = 128 1.8 ~ 5.0 = 16-bit | 16-bit optional _ FS+HS+OTG | Yes | — _ 100-LQFP AT85C51SND3B1-RTTUL-ND® 18.28 13.60 12.75 
@ RoHS Compliant 
Smart Card ig Reel® 
Interface Flash Mask ROM F.max. vcc Digi-Key Price Each 
Type (Kbytes) (Kbytes) (MHz) (V) ISP Package Part No. 1 25 100 
USB _— _ _ 3.6 ~5.5 64-VQFP AT83C220K103RDTIM-ND 12.04 8.89 7.84 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDTUM-ND® 9.41 8.11 6.76 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMCT-ND@t 11.40 8.27 6.89 
USB 32 _ 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMTR-ND§ 10335.00/1,500 
USB 32 = 16 3.0 ~5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRIMCT-ND+ 12.36 10.35 8.63 
USB 32 - 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-QFN AT89C5122D-PSTUM-ND® 9.68 8.11 6.76 
Serial - - 16 2.85 ~ 5.5 52-PLCC 785C5121-S3SIL-ND 8.86 6.54 5.77 
Serial - - 16 2.85 ~ 5.5 24-SSOP 789C5121-ICUIL-ND 8.77 6.12 5.39 
= _ = 48 3.0 ~ 5.5 48-VQFP AT83C26-RKTUL-ND® 4.13 3.00 2.50 
@ RoHS Compliant ¢CutTape  § Tape and Reel 
Lighting 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom Pins | UART | SPI TWI | WOT 16-Bits A/D MHz (V) Temperature| Package | Part No. 1 25 100 
4K 256 256 2 — _ _ Yes /2 pen 24 3.0 ~ 3.6 Ind. 20-SOIC | AT89EB5114-TGSIL-ND 8.55 5.82 4.96 
USB 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temperature | Package Part No. 1 25 100 
Master/ 32-QFN AT89C5130A-PUTUM-ND 6.45 4.80 4.50 
32K 32K _ 34 i Bias _ Yes -/2 — 16 3.6 ~5.5 Ind. 64-VQFP AT89C5130A-RDTUM-ND® 7.10 5.28 4.95 
52-PLCC AT89C5130A-S3SIM-ND® 8.39 6.24 5.85 
1 Master/ 
32K 1024 4K 34 (EUART) | Slave = Yes 13 = 32 3.0 ~ 3.6 Ind. 32-QFN AT89C5131A-PUTUM-ND® 7.96 5.92 5.55 
Master/ | __ 52-PLCC AT89C5131A-S3SUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
_ 256 4K} 34) 1 | slave vee [larly eee ieee Olea es 28-SOIC AT89C5131A-TISIL-ND 10.11 7.05 6.20 
64K 2304 — jas} 1 | Master’) | ves | 2 B-bit | 20 3.0 Ind. 80-TOFP AT@9C5132-ROTUL-ND® 13.55 10.08 9.45 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 611 


Microcontrollers (cont) 


AIMEL 


gue Single Cycle Core 
Memory Size (Bytes) V0 Serial Communication Timer Counter Clock Speed| VCC Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TW | WOT 16-Bits A/D MHz (V) | Temperature | Package Part No. 1 25 100 
1 20-Dip AT89LP2052-20PU-ND 2.37 1.87 1.76 
2K 256 = 15 Jeyart)| 1 — | Yes “2 _ 20 «-|24~55] Ind. 20-S0IC AT89LP2052-20SU-ND 237 1.87 1.76 
20-TSSOP AT89LP2052-20XU-ND 2.37 1.87 1.76 
Fi 20-Dip AT89LP4052-20PU-ND 2.58 2.04 1.92 
4K 256 = 15 | cuanny| — | Yes 2 = 20 «|24~55| — Ind. 20-S0IC AT89LP4052-20SU-ND 2.58 2.04 1.92 
( ) 20-TSSOP AT89LP4052-20XU-ND 2.58 2.04 1.92 
General Purpose D Reel* 
Timer 10 Clock 
Memory Size (Bytes) /0 Serial Communication Counter| Bit | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temperature Package Part No. 1 25 100 
20-Dip AT89C2051-24PU-ND® 1.62 1.53 144 
PK, | 128 = 13 | A 2 24 | 40-60 Ind. 20-SOIC AT89C2051-24SU-ND@ 1.62 153 144 
= i 5 = nid. 5 BT-o4SU-ND® 15 7 : 
44-TOFP AT89S51-24AU-ND 7.80 170 1.60 
4K 128 a 32 | 4 = — | Yes} -2 | — | 24 | 40-55 Ind. 44-PLCC AT89S51-24JU-ND® 1.80 1.70 1.60 
40-Di AT89S51-24PU-ND@ 1.80 170 1.60 
8K 128 - ga | 2 | Master’) _ | yes| + | — ] 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC AT89C51RE2-SLSUM-ND@ NEW! 11.18 8.32 7.80 
aa-TORP ATS9S52-24AU-ND® 798 T87 76 
8K 256 a 32 | 4 — — | Yes} -/3 | — | 24 | 40-55 Ind. 44-PLCC AT89S52-24JU-ND® 1.98 1.87 1.76 
40.0) AT89S52-24PU-ND@ 1.98 1.87 176 
Master/ uy _ Fi 3" -ND® 95 i A 
12k | 256 2k 32 | 1 Slave | — | Yes | “8 ath |e tiene Ind. 44-PLCC AT89S8253-24JU-ND@ 4.95 3.91 3.68 
= BT 15. -NDe i 7. 75 
8-ch/ Ae 28-PLCC AT89C5115-SISUM-ND 9.68 7.20 6.75 
16K 256 2k 20 1 = — | Yes | 3 | to-pit | 40 3.0~5.5 ne 28-SOIC 789C5115-TISUM-ND 8.17 6.03 5.32 
28-SOIC AT89C5115-TISUM-ND@ 9.68 7.20 6.75 
40-Dip AT89C51RB2-3CSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
Waster? 40-Dip AT89C51RB2-3CSUM-ND 7.53 5.60 5.25 
16k | 1280 a 32 | 4 She | — | Yes] “8 | — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLTIL-ND 7.22 5.04 4.44 
44-VQFP AT89C51RB2-RLTUL-ND 8.17 6.08 5.70 
44-VQFP AT89C51RB2-RLTUM-ND@ 7.53 5.60 5.25 
Masur 44-PLCC AT89C51RB2-SLSUL-ND® 8.17 6.08 5.70 
16k | 1280 _ 32 | 4 aster’ | — | ves | 8 | — | 60 | 27~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RB2-SLSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
44-PLCC AT89C51RB2-SLSUM-ND@ 7.53 5.60 5.25 
4a-VOFP AT89C51RB2RLRIMCT-NDT 7.63 6.39 5.33 
Master/ 44-VOFP AT89C51RB2RLRILCT-ND+ 8.40 7.03 5.86 
16K | 1280 = 32) 1 slave | — | Yes} “ | — | 40 | 27~5.5 Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLRULCT-ND@t 8.17 6.84 6.08 
44-VOFP AT89C51RB2-RLRULTR-ND@§ 8550.00/1,500 
Com. 44-TOFP ATB9LV55-12AC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 44-TOFP AT89LV55-12AI-ND 4.09 3.02 2.70 
20k =| 256 — 32 | 4 _ — |Yes | -/3 | — | 12 | 27-60 Com. 44-PLCC AT89LV55-12JC-ND 4.09 3.02 2.70 
Com. 40-Dip AT89LV55-12PC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 40-Di AT89LV55-12P1-ND 4.09 3.02 270 
27-35 Tom T4-VOFP ATB9C51IC2-RLTIL-ND B17 6.12 5.39 
27~35 Com. 44-VOFP AT89C51IC2-RLTUL-ND® 9.03 6.72 6.30 
27~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLTUM-ND@ 8.82 6.56 6.15 
27~36 Com. 44-PLCC AT89C511C2-SLSUL-ND® 9.03 6.72 6.30 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLSIM-ND 8.77 6.12 5.39 
27-55 44-PLCC ATB9C51IC2-SLSUM-ND® 8.82 6.56 6.15 
27 ~55 44-PLCC AT89C51IC2SLRIMCT-NDt 9.35 7.83 6.53 
27~35 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2SLRILCT-NDt 10.29 8.62 718 
ac 27 ~55 44-PLCC AT89C51IC2-SLRULCT-ND@+ 9.25 774 6.88 
32k | 1024 a 32 | 4 Sue | — | Yes | “8 | — | 40 _27~55 44-PLCC AT89C51IC2-SLRULTR-ND@§ 3225.00/500 
4a-PLOG AT89C51IC2-SLRUMCT-ND@F 3.08 7.56 672 
44-PLCC AT89C511C2-SLRUMTR-ND@§ 3150.00/500 
27~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLRULTR-ND@§ 9675.00/1,500 
44-VOFP AT89C51IC2-RLRULCT-ND@+ 9.25 774 6.88 
44-VOFP AT89C511C2-RLRUMCT-ND@+ 8.82 7.38 6.56 
27-55 4a-VOFP AT89C51IC2-RLRUMTR-ND@S 9225.00/1,500 
27~55 in 44-VOFP AT89C51IC2RLRIMCT-ND+ 9.57 8.01 6.68 
27 ~35 nd. 44-VOFP AT89C51IC2RLRILCT-NDt 10.52 8.82 7.35 
27~55 40-DIP AT89C51RC2-3CSUM-ND® 9.46 7.04 6.60 
27~36 fad 44-VOFP AT89C51RC2-RLTUL-ND® 9.68 7.20 6.75 
aoe | ano = ao | 4. | Master? | _ | yes | ag 4g 22-55 : 44-VOFP AT89C51RC2-RLTUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
Slave eae Taal 44-PLOC AT89C51RC2-SLSUL-ND® 9.68 7.20 6.75 
ped : 44-PLCC AT89C51RC2-SLSIM-ND 774 5.40 4.75 
44-PLCC AT89C51RC2SLRIMCT-NDt 8.60 7.20 6.00 
44-PLCC AT89C51RC2-SLRUMCT-ND@+ 9.68 8.10 7.20 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRUMTR-ND@§ 3375.00/500 
Master/ 44-VOFP AT89C51RC2RLRILCT-NOF 9.81 8.22 6.85 
32k | 1280 _ 32) 1 slave | — | Yes | “8 | — | 40 44-PLCC AT89C51RC2SLRILCT-ND+ 9.46 7.92 6.60 
44-PLCC AT89C51RC2-SLRULCT-ND@F 9.68 8.10 7.20 
2.7 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRULTR-ND@§ 3375.00/500 
44-VOFP AT89C51RC2RLRIMCT-NDt 8.92 7.47 6.23 
44-PLCC T89C51AC2-SLSIM-ND 8.90 6.21 5.46 
S2K | 256 2k oa; | 2 =| | Yes | | | 80S Ind. 44-VOFP. AT89C51AC2-RLTUM-ND@ 10.32 7.68___7.20 
7 BTID? ND} J E 85 
64k | 2048 2K sz] 4 | Mase’) _ | ves | 9 | Sev | 4o | 27-55 Ind. 44-PLCC AT89C511D2-SLSIM-ND 11.61 810 7.13 
44-PLCC AT89C511D2-SLSUM-ND@ 12.69 9.44 8.85 
44-VOFP AT89C51ID2RLRIMCT-NDt 11.29 9.45 7.88 
acted 44-VOFP AT89C511D2-RLRUMCT-ND@t+ 12.90 10.80 9.60 
64k | 2048 2k 32 | 4 | Yes | Yes 3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C511D2-RLRUMTR-ND@§ 13500.00/1,500 
one 44-PLCC AT89C511D2-SLRUMCT-ND@t+ 12.90 10.80 9.60 
44-PLCC AT89C511D2-SLRUMTR-ND@§ 4500.00/500 
44-PLOC AT89C51RD2-SLSUM-ND® 9.03 6.72 6.30 
44-VOFP AT89C51RD2-RLRUMCT-NDt 9.03 7.56 6.72 
64k | 1792 2048 «| 34. | 1 =| Mastery | — | Yes 3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C51RD2-RLRUMTR-ND® 9450.00/1,500 
Slave 44-PLCC AT89C51RD2-SLRUMCT-ND@t 9.25 774 6.88 
44-PLCC AT89C51RD2-SLRUMTR-ND@§ 3225.00/500 
44-PLCC ATB9C51AC3-SLSUM-ND® 10.75 8.00 750 
44-VOFP AT89C51AC3-RLTUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
Master/ 8-ch/ 52-PLCC AT89C51AC3-S3SIM-ND 12.08 7.25 6.38 
64K | 2804 2k 32) 1 Slave | — | YS | 8 | dope | 80 | 30-55 Ind. 52-PLCC AT89C51AC3-S3SUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
64-VQFP AT89C51AC3-RDTIM-ND 12.08 7.25 6.38 
64-VOFP AT89C51AC3-RDTUM-ND@ 10.75 8.00 7.50 
rena 44-VOFP AT89C51ED2-RLTUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
64k | 1792 2048 «| 32 | 4 7 — | Ye | -3 | — | 40 | 27-55 Ind. 64-VOFP AT89C51ED2-RDTUM-ND® 10.97 8.16 7.65 
ave 44-PLCC AT89C51ED2-SLSUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
8 Master/ 68-PLCC ATB89C51ED2-SMSUM-ND® 10.97 8.16 7.65 
64K | 1792 2048 | 32 | 1 Slave | — | Yes | | — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC AT89C51ED2SLRIMCT-ND+ 10.97 9.18 7.65 
64k | 256 2k 48 (EUART) Mastey | J yes | 3 | — | 60 | 27-55 Ind. 68-PLCC T89C51RD2-SMSIM-ND 11.18 9.36 7.80 
@ ROHS Compliant +CutTape  § Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A MEL 8051 Microcontroller Kits 


Sey |) 


AT89STK-06 Starter Kit 


The AT89STK-06 Starter Kit is dedicated to the T89C51CC01/CC02 and AT89C51CC03 CAN 
microcontrollers. The AT89STK-06 can also be used for AT89C51AC3, T89C51AC2 and T89C5115 (Flash 
microcontroller with ADC). 

For T89C51CC02 CAN and T89C5115, optional adaptor is required: CANADAPT28. The board is designed 


to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


AT89STK-06-ND Staten Kite: sisaciaiecsebecssaetegeactaPsaidsvacaddgeiAwatessasissasaad aed shanceress $150.00 


ATWEBEVK-01 Evaluation Kit 


The @Web Evaluation Kit allows the user to evaluate the full range of options available in integrating TCP/ 
IP software into Atmel C51 Flash MCUs. Once the user has completed the demo he will be able to Read 
and Write information to and from the Flash memory of the microcontroller through the Internet. 

Moreover, the user will see how all of the information recorded on the microcontroller is available using 


standard PC tools such as a Web browser, Hyperterminal, and Dial-up Networking. 


Kit Includes: 
¢ Evaluation Board with T89C51AC2 Controller * External speaker * Serial RS-232 Null Modem Cable * 9V 


battery and cable * CD-ROM including documentation and software 


ATWEBEVK-01-ND .. $266.00 


AT89C5131 MCU/USB Starter Kit 


This starter kit is designed to help developers using AT89C5131 USB Flash microcontroller. The kit 
comprises an evaluation board, the In-System Programming Tool (FLIP), and a HID (Human Interface 
Device) keyboard demonstration program. 


AT89STK-05-ND Starter Kit for AT89C5131 «12... cece cece ee ee ne ne ee eens eeeeneneeeneenene $150.00 


AT89STK-10 Quick Start 


This kit includes an evaluation board dedicated to the AT89C5130/31A and AT8xC5122D microcontrollers, 
enabling you to run an application based on the Mass Storage Package. 


Kit Includes: 
¢ Flash Evaluation Board * Nand Flash memory * DataFlash Card * USB products CD-ROM 


ATSSSTKAIOND: 2c .icccaeecc.tceccseassstaccseciascadipeniearaessianisca vibe eneaeeiectaasdgedaentseeeegt $150.00 


AT89STK-11 Starter Kit 


The AT89STK-11 Starter Kit is dedicated to the In-System Programmable Flash C51 microcontrollers. The 
board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


ATS9STKE11-ND' = ‘ROHS: Compliant. 0 cs snccsiiasssaaiscnasecaadecuasetnsenecsaedadsecnedvsmadioanels $150.00 


ATOCD51 Emulator System 


The AT890CD emulator system is designed to allow an easy connection to Atmel AT8xC51 microcontrollers 
and uses the USB interface (standard USB B plug to A plug cable) connection to PC platforms. The Software 
package is fully integrated into Keil® pvision IDE. 


AT890CD-01-ND — ROHS Compliant....................6. 0c cece eee nee e eee eee eee eee eee $150.00 


AIMEL 


ey © 


@Web LAN51H 
Development Kit 


The @Web LAN51H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity 
with Atmel 80C51 Flash MCU and the WiZnet i2Chip®, a unique hardwired embedded Ethernet 
TCP/IP chip. 


AIMEL 89C51SND1 MP3 Player Emulator 


The AT89EMK-01 Development System for Atmel 89C51SND1 Microcontrollers derivatives with 6/12 clocks/ 
cycle is very effective in meeting the diverse demands of emulation operations. 

Features: * Emulates 89C51SND1 Derivatives with 6/12 Clocks/Cycle * 62K Code Memory »* Real- 
Time Emulation * Frequency up to 20MHz/3V * ISP and X2 Mode Support * MS-Windows Debugger for 
C and Assembler » Keil pVision2 Debugger Compatible * QFP and PLCC Emulation Headers * ISP 
Programmer Included ¢ Serially Linked to PC at 115Kbaud 


AT89EMK-01-ND Emulator for MP3 SND1 MCU............ 0... .c cece cece eee e ence ee eee eee e neces $1531.01 


AIMEL Smart Card Development Kits 


AT89RFD-02: The USB Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a USB link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C220K/AT83C230K microcontrollers and OMNIKEY® Firmware (smart @key and smart @link). 


AT89RFD-05: The Serial Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a serial link. It is based on a single-chip ready-to-use solution which combines Atmel 
AT83C21GC microcontroller with Gemplus GemCore® Serial Lite Pro Software. 


AT89RFD-06: The PCMCIA Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a PCMCIA link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C250K microcontroller and OMNIKEY smart@bus Firmware. 


AT89RFD-02-ND AT83C22O0K/230K Reference Design................0.0cceceeee ences ee eee ence $250.00 
AT89RFD-05-ND AT83C21GC Reference Design. ..............60c0cececcee ee eee eee eee ee eee ence $250.00 
AT89RFD-06-ND PCMCIA Reader Reference Design .................00c0cceeenese este ee ee eens $250.00 


AT8xC5122/23 Smart Card Reader Starter Kit 


The Evaluation Board included in AT89STK-03 Starter Kit dedicated to the AT8xC5122/23 Smart 
Card Reader microcontrollers. This board is designed to allow an easy evaluation of the product using 
demonstration software. 


Features: The AT89STK-03-ND Evaluation Board provides the following features: * Possibility to choose 
between three packages: PLCC 68-pin package, VQFP 64-pin package, PLCC 28-pin package »* On-board 
power supply circuitry with low drop regulator: From an external power connector, an external battery, and 
the USB line via the USB on-board connector * 1SO7816 connector for Smart Card 


AT89STK-03-ND Starter Kit for MCU AT8XC5122/23...... 0... e eee eee eect e cece e eee ene $250.00 


AT89STK-09 Evaluation Board for AT83C26 
Smart Card Reader IC 


The AT89STKO9 is a starter kit for the AT83C26 device. The AT83C26 is a smart card reader interface with 
2 DC/DC converters allowing to manage up to 5 smart cards including level shifters. This device needs TWI 
commands to configure its registers. This device requires a host microcontroller with one or two ISO7816 
Smart Card Interfaces. 


Features: * AT89STKO9 board with 2 ISO7816-3 connectors and 4 SIM/SAM connectors * 2 Gemplus 
GemClub Smart cards * Smart Card Reader IC CD-ROM * 2 VQFP48 and 2 QFN48 samples * AT89STKO9 


user guide document 


AT89STK-OO-ND:: jcsiccscecisrzisisesidarieidcesdaaccad Saetawarcsieesecsdndeidawashcdeniaeacatieeipedces $250.00 


@Web Hardwired TCP/IP Ethernet Solutions 


@Web LAN51H Modules 


Atmel provides @Web LAN51H Development Kits with additional modules directly connected to the @Web LAN51H 
development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On-off Control, or Voice 
Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 

Remote Controller Features: 

¢ On-off Control Function Using Web Server *LED On-off Control and Text LCD Display Using Web Browser 3 x 


110V ~ 220V Relay Switches 


The customer can change functions and reload firmware using In-System Programming 


Voice Transmission (VoIP) Features: 


capability. Error messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy debug of user's 
application. After evaluation, the drop-in network module (IIM7010) supplied in the kit can be 
re-used. 


ATWEBDVKO2:ND 00st siieeinasinavatinutesitil saiatecidibaannnaeskildenemausiidd senna swinsldaenndede $266.00 


Gateway Modules 
ATWEBEVK-05-ND RS232 to Ethernet Evaluation Board...................060sseeeee ee $190.27 


ATWEBEVK-06-ND Can to Ethernet Evaluation Board..................0.0.ceeeeeeeee en $239.40 


¢ Full-duplex Voice Transmission through Internet * Supports G723.1 Standard True Speech Voice Codec * Norm- 
al Microphone Input and Speaker Output * Audio DAC (MC745483) and DSP (CT8022A) » Included Loudspeaker 
Connector 

Network WebCam Features: 

¢ Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding * Video Coding: Hardware MFPEG Codec (LC82210 
from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, QCIF * CMOS Sensor: 1/3” Color CMOS Image Sensor (OV7620 from 
OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWEBDVK-02RC-ND LANS1H and Remote Controller Kit.......0cccssceceesencesensascnsasenseseeaasecnasee $465.50 
ATWEBDVK-02VOIP-ND LANS51H and Voice Transmission kit . . .. $665.00 
ATWEBDVK-02WC-ND LAN51H and Network WebCam Kit........... 0.00.00 c cc cc ese ec eee eeee teense eneeeenee $931.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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(®Jf]i Digi Connect® SP Family 


The Digi Connect SP device server delivers a powerful, compact and cost-effective off-the-shelf hardware platform for 
embedded networking solutions. The device server is the ideal platform for your custom web and network enabled 
embedded applications. Combining Digi and NetSilicon® technology, it eliminates the hardware design effort and delivers a 
true device networking solution that is powerful enough to meet your future performance requirements. 


ConnectCore™ 9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155MHz NS9360 ARM9 processor provides core 
processing functionality with integrated network connectivity. 

It enables original equipment manufacturers to design in main processor functionality and networking capabilities with a 
single, high performance solution. 

Features: * 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU * Up to 4 high-speed TTL serial ports 
*Up to 4 SPI ports + I2C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller * General Purpose Timers/ 
Counters/PWM *4 programmable external interrupts *Up to 55 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports 
* Real-time clock 


Features: 
Digi-K Pri Digi-International 
+ 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) * 4MB Flash and 16MB RAM integrated * Switch- Darrinice Pantie exe pence) 
selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data bits; 1, 1.5, 2 stop bits; Mark/ z i 
space/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control » Auto-sensing 10/100 Mbit Ethernet 16MB SDRAM, 4MB Flash, Ethernet 
interface and network link Dual Stacked USB Connectors 602-1061-ND 139.00 | CC-9C-V212 
Digi-Key Price Digi-International Development RIETORNEG: OS win 
Description Part No. Each Part No. Raven Heraivale Debugger 602-1022-ND 2495.01 | CC-9C-GN 
Device Server Adapter 602-1035-ND 789.00 | DC-SP-01-C Development Kit for NET+0S with 
Adapter Development Kit 602-1013-ND 1495.00 | DC-SP-01-GN Software Debugger 602-1023-ND 1894.99 | CC-9C-GN-NR 
Adapter Development Kit (No Raven Debugger) 602-1014-ND 895.00 | DC-SP-01-GN-NR JumpStart Kit for 9C with NET+0S 602-1079-ND® 499.00 | CC-9C-NET 
Adapter Customizable model with JTAG interface 602-1015-ND 249.00 | DC-SP-01-JT JumpStart Kit for 9C with Windows CE 602-1080-ND® 499.00 | CC-9C-CE6 
JumpStart Kit for 9C with Embedded Linux 602-1081-ND 499.00 | CC-9C-LX 


Digi Connect® ME Family 


The Digi Connect ME is a connector-style embedded module that enables manufacturers to keep pace with ever-evolving 
networking technology by easily adding secure web-enabled network connectivity to their products. The Digi Connect ME 
combines true plug-and-play functionality with the freedom and flexibility of complete product customization options. 


Features: 


* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Wired 10/100Base-T network interface * 1 
high-speed TTL serial interface » Five shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * Data rate: 10/100 Mbps (auto- 
sensing) * 3.3VDC @ 250mA typical (825mW) 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Std. Firmware 602-1053-ND@ 49.00 | DC-ME-01T-S 


8MB SDRAM, 2MB Flash, Std. Firmware, 10-pc. 602-1029-ND® 450.00 | DC-ME-01T-S-10 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable 602-1054-ND® 49.00 | DC-ME-01T-C 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable, 10-pc. 602-1030-ND® 450.00 | DC-ME-01T-C-10 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1055-ND 55.00 | DC-ME4-01T-C 


602-1031-ND® 
602-1057-ND® 


500.00 | DC-ME4-01T-C-10 
249.00 | DC-ME-01T-KT 


8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable, 10-pc. 
Integration Kit (for use with “S” models) 


Development Kit (for use with “C” models) 602-1033-ND 1495.00 | DC-ME-01T-GN 
Development Kit without Raven Debugger 

(for use with “C” models) 602-1034-ND 895.00 | DC-ME-01T-GN-NR 
Development Kit without JTAG (for use with “C” Debugger) | 602-1076-ND@ 249.00 | DC-ME-01T-DB 
JumpStart Kit for ME with NET+0S 602-1086-ND 499.00 | DC-ME-NET 
Customizable with JTAG Interface, 8MB SDRAM, 2MB Flash | 602-1058-ND® 99.00 | DC-ME-01T-JT 


Customizable with JTAG Interface, 8MB SDRAM, 4MB Flash | 602-1059-ND 99.00 | DC-ME4-01T-JT 
Development Kit for LXxNETES Linux 602-1050-ND 299.00 | FS-9060 
JumpStart Kit for Microsoft .NET Micro Framework 602-1088-ND 299.00 | DC-ME-MF 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ 9P 


Compact high-performance 32-bit NET+ARM processor module family combines superior performance and design 
integration flexibility with complete embedded software platform support. ConnectCore 9P modules are a complete set of 
integrated peripherals and component connectivity options in a compact and versatile form factor. 


Features: 

ConnectCore9P 9750: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9750 @ 200MHz * Up to 
128MB NAND Flash and 64MB SDRAM: Standard population 32MB Flash and 16MB RAM = Integrated 32-bit PCI v2.2/ 
Cardbus Bridge (33MHz) * 16 General Purpose Timers/Counters * Up to 50 GPIO port options 

ConnectCore9P 9360: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9360 @ 177MHz * Up to 
128MB NAND Flash and 128MB SDRAM: Standard population 32MB Flash and 32MB RAM ° 8 General Purpose Timers/ 
Counters or 4 PWM functions * Up to 73 GPIO port options 

ConnectCore 9P Family: * Integrated 10/100 Mbps Ethernet MAC/PHY * Up to four serial interfaces w/UART and SPI mode 
* Integrated USB 2.0 compliant host/device interface * On-chip I2C bus interface (100/400 kHz) « Flexible LCD controller 
with support for TFT/STN displays »* External memory bus interface » Real-Time Clock (RTC) with support for external 
battery backup * 8KB serial EEPROM for configuration storage * On-board JTAG interface 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. 
16MB SDRAM, 32MB Flash with NS9750 602-1062-ND 235.00 | FS-364 


602-1043-ND® 
602-1063-ND® 


320.00 | FS-380 
215.00 | FS-382 


64MB SDRAM, 32MB Flash with NS9750 
32MB SDRAM, 32MB Flash with NS9360 


64MB SDRAM, 64MB Flash with NS9360 602-1044-ND 229.00 | FS-383 
(9360) Development Kit for LXNETES - Linux 602-1026-ND® 2495.01 | FS-9064 
(9750) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1025-ND 2495.01 | FS-9053 
(9750) Development Kit of NET+0S 602-1024-ND 2495.01 | FS-9032 
(9360) JumpStart Kit for 9P with 2.5NET+0S 602-1082-ND 499.00 | CC-9P-NET 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Windows CE 602-1083-ND® 499.00 | CC-9P-CE6 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Embedded Linux 602-1084-ND 499.00 | CC-9P-LX 


@ RoHS Compliant 


Digi Connect® EM Family 


The Digi Connect EM board-mount embedded module delivers true web-enabled and secure device networking that is easy and 
cost-effective to implement, while being powerful enough to meet future performance needs. 


Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Wired 10/100Base-T network interface * 2 high- 
speed TTL serial interfaces » 4MB Flash memory, 8MB RAM » 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 
@ 55Mkz) Serial Peripheral Interface (SPI) * 9 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * Data rate: 10/100 Mbps 
(auto-sensing) »*3.3VDC @ 270mA max (891mW) 


Digi-Key Price | Digi-International 
Part No. Each |Part No. 
602-1039-ND® 79.00 | DC-EM-02T-S 
602-1040-ND® 79.00 | DC-EM-02T-C 
895.00 | DC-EM-02T-GN-NR 
499.00 | DC-EM-NET 


Description 

8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 
Development Kit without Raven Debugger (for use with “C” models)| 602-1005-ND 
JumpStart Kit for EM with NET+0S 602-1087-ND 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ 7U 


Universal 32-bit NET+ARM embedded core processor module offers a wide range of component connectivity options and 
superior software design flexibility through complete development platform support options. Features: * Core processor 
module in compact 48-pin DIP form factor * Powerful 32-bit NET+ARM processor: 55MHz NS7520 with ARM7TDMI core 
* Integrated 10/100 Ethernet MAC/PHY « Up to 2 high speed serial ports, UART and SPI (Master) configurations * Standard 
mode 12C software interface 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ XP 


High-performance core module with Marvel® XScale® processor provides complete embedded platform support, 
combining industry-leading performance, multimedia capabilities and low power requirements in an ulta-compact form 
factor. It provides the core processor platform solution of choice for applications demanding the combination of scalable 
Intel PXA270 performance at speeds up tp 520MHz, on-chip video and audio capabilities, low power requirements, 
integrated network connectivity, and complete embedded software platform flexibility. 

Kit Includes: * LXNETES v3.2 Embedded Linux Distribution (2.6.12 kernel) with GNU Host Development Tools ConnectCore 
XP Development Board and module, power supply and cables with schematics * 5.7” QVGA LCD Display * One JTAG Flash 
Programming Tool (JTAG Booster) 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
64MB SDRAM, 32MB Flash 602-1045-ND® 295.00 | FS-377 
Development Kit for LxNETES - Linux 602-1027-ND 2495.01 | FS-9077 


@ RoHS Compliant 


Embedded Core Modules 


These high performance, Samsung processor based, modules are members of FS Forth-System’s ModARM9 family of 
modular solutions for embedded systems. These modules include SDRAM, flash and control logic in a compact 60x44mm 
form factor. Low power consumption allows for battery powered applications. Other typical applications include those in 
Industrial Automation, Retail Point-Of-Sale, Medical Instrumentation and Data Acquisition. 


Features: * LCD Controller (STN and TFT) * Touch screen interface * USB 1.1 Host and Device Controller * 32/64/128 
MBytes NAND Flash » 16/32/64/128MBytes SDRAM * 3 UART channels A9M2410: * Samsung’s $3C2410 microcontroller 
* ARM920T core (200MHz) with MMU 


Digi-Key Price Digi-International Digi-K Pri Dialintarnadonal 
Description Part No. Each Part No. ae VAS) ce (BIA Dte 
16MB SDRAM, 2MB Flash 602-1056-ND 99.00 | FS-355 Destiintion patios edit | aah. 
16MB SDRAM, 8MB Flash, Fingerprint License 602-1042-ND 159.00 | FS-353 FS Forth A9M2410 Module with 32MB SDRAM, 
16MB SDRAM , 8MB Flash 602-1060-ND 119.00 _| FS-352 32MB Flash No Ethernet 602-1047-ND 169.00 | FS-365 
FS Forth UNC90 with 32MB SDRAM, 16MB i 
Flash, (Atmel AT91RM9200 MCU @ 180MHz) 602-1046-ND 159,00_| FS-373 aa ae el SOG AD Sidate hess 
Development Kit for LxNETES Linux 602-1052-ND 299.00 | FS-997 celtbal PS EUISIn : 
Development Kit for NET+0S 602-1018-ND 1495.00 | FS-998 
Biometric Design Kit - IKENDI Fingerprint 602-1019-ND 895.00 | FS-9007 ™ 
Compact Flash Design Kit with 802.1b wireless 602-1020-ND 895.00 | FS-9021 inl 
Java Design Kit - Java (Mika) 602-1021-ND 895.00 | FS-9022 Digi One SP 
JTAG SuperBooster for programming flash ii i. Ol ial-to-| iyi ici icati 
misinarias with aftware 3 val 602-1036-ND@ 795.00 | FS-985 The Digi One SP delivers efficient serial-to-Ethernet connectivity and is ideal for applications where TCP Socket, UDP Socket 
7 or UDP multicast functionality is needed. 
JTAG SuperBooster for programming flash 
memories with software - 5 volt. 602-1028-ND. 795.00 | FS-984 Digi-Key Price Digi-International 
JumpStart Kit for 7U with NET+OS 602-1085-ND 499.00 | CC-7U-NET Description Part No. Each Part No. 
RoHS Compliant Device Server 1-port Serial to Ethernet 602-1075-ND 182.00 70001851 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RABBI T= 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


Model BL1800: 

* Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94” (64mm x 89mm x 24mm) Input Voltage: 8VDC ~ 40VDC, 
switching regulator, 49 mA typical at 24VDC » General Purpose I/O: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) * High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (5600mA) *1 Analog Input: 
9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1V ~ 2.8V input range, 75ms typical acquisition time * 2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs * Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz * Memory: SRAM 128K, flash 
256K »¢ Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers »* Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 
(programming port), 2 serial ports can be clocked * Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps 


(RS-232), 230,400bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps_ * Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 


Model BL1810: 
Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (7.5~25V), 3 sinking (200mA) and 1 
sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 


Model BL1820: 
Same as BL1810, except with no battery backup, (2) RS-232 and (2) 5V CMOS compatible (programming 
port) 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model BL1800 316-1079-ND 99.00 20-101-0356 
Model BL1810 316-1080-ND 69.00 20-101-0357 
Model BL1820 316-1081-ND 49.00 20-101-0358 


Jackrabbit™ Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 
Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
(not a trial version). 


Low-Cost Single-Board Computer 


Features: 


¢ Rabbit 3000® microprocessor operating at up to 7.4MHz * 512K static RAM and 512K flash memory options »* 26 Digital 
V/O: 16 protected digital inputs and 10 high-current digital outputs * 8 Single-ended or 4 differential analog channels with Vcc 
monitoring option: 11-bit single-ended or 12-bit differential channels *3 PWM outputs »° Six serial ports »* Battery-backed 


real-time clock * Watchdog supervisor 
The LP3500 can be mounted to a panel or on a plastic-enclosure base. 


Interface OP7200 with Touchscreen 


Features: 
* Small Size: 4.4” x 5.7” x 1.7” (112mm x 144mm x 43mm) * 1/4 VGA LCM display (320 


x 240 pixels) with white LED backlight * 9-key keypad *LCD controller and SRAM 
compatible with OP7100 ¢4 Status LED’s « 24 Digital I/O * Rabbit 2000® microprocessor 
operating at 22.1MHz ¢ Audible alarm buzzer * 128K static RAM and 256K flash memory 


standard * One RJ-45 Ethernet port ¢ Four serial ports * On-board backup battery 
¢ Watchdog ¢ External reset input * Meets NEMA 4 watertightness specifications when 
front-panel mounted 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Fox Tool Kit for 3500 316-1056-ND 200.00 | 101-0529 
LP3500 Fox 316-1115-ND@ 199.00 | 20-101-0525 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
20” Cable for Panel Mount 
Keyboard/display 316-1052-ND 15.00 540-0066 
OP7200 Tool Kit 316-1057-ND 200.00 101-0543 


Interface OP6800 with Ethernet Port 


Features: 


° 122 x 32 Graphic display * 7-key keypad *7 LED's * 24 Digital I/O »* Rabbit 2000® microprocessor at 22.1MHz * 128K static RAM and 256K flash memory * One RJ-45 Ethernet port * Four serial ports » Battery- 
backable real-time clock, battery included * Watchdog * Reset generator * Meets NEMA 4 watertightness specifications when front-panel mounted 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model OP6800 with Ethernet Port 316-1060-ND 249.00 101-0492 


RabbitCore™ Application Development Kits 


Wi-Fi Application Kit 


« Jumpstart your wireless application design with a complete application kit. Integrating Wi-Fi (IEEE 802.1 1b) 
with a RabbitCore™ Development Kit, embedded system integrators can now enable a wireless embedded 
system. Wireless connectivity eliminates Ethernet cables allowing for greater flexibility and mobility of 
wireless embedded Networks. Includes: * Linksys Wi-Fi card *RCM3100 microprocessor core module 
* Prototyping board * Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM ¢ Serial 
cable for programming and debugging * 10-pin DB15 Conversion Cable * Manuals * AC adapter (U.S./ 
Canada only) 
316-1039-ND 


(101-0911) .. . $599.00 


Machine to Machine Kit 


¢ Jumpstart your M2M application design with a complete application kit. Includes: * Wavecom Fastrack 
Modem ¢ Device antenna * RCM3200 microprocessor core module * Prototyping board * Dynamic C dev- 
elopment system and complete documentation on CD-ROM =» Serial cable for programming and debugging 
* 10-pin DB15 Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable * Manuals * AC adapter (U.S./Canada only) 


S16-1040-ND: (101-0721) si eccis ce cngcaccseastecaiipescaa desist eciberiaa cnsetansdecntanansdbenietaie $699.00 


Secure Embedded Web Kit 


As more embedded applications feature access via the Internet, secure transmission of data is growing 
increasingly critical. The Secure Embedded Web Application Kit provides optimized software development 
tools to easily build secure web interfaces for your new and existing applications. Built around the RCM3700 
RabbitCore powered by the Rabbit3000 microprocessor, the Secure Embedded Web Application Kit offers 
Secure Socket Layer (SSL), which implements a 128-bit lock and key solution to encrypt data transfers. 
Includes: * RCM3700 microprocessor core module * Development board with prototyping area * Dynamic 
C development system and complete documentation on CD-ROM *SSL ¢RabbitWeb *¢ FAT file system 
* Serial cable for programming and debugging * Getting Started manual * AC adapter (U.S./Canada only) 


SIG=1O412ND: (10120897) oceiciieecauincasaeecnn vice tsinasaasea tlee since iu sicnmeae dindele aauisasinies nnaiceas $752.61 


Serial to Ethernet Kit 


Designers now have a Serial-to-Ethernet Application Kit that is easy to use. The simple 3-Step Setup for 
transmitting data from a digital volt meter via a serial port to a TCP/IP stream enables even the newest 
user to quickly develop a Serial-to-Ethernet application. The kit features digital volt meter software 
libraries, sample programs and a menuing system, in addition to the Dynamic C® integrated development 
environment. Includes: * RCM3010 microprocessor core module »* Prototyping board »* Dynamic C 
development system and complete documentation on CD-ROM » Serial cable for programming and 
debugging *DB9 Null Modem Cable * 10-pin® DB9 Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable 
* Getting Started manual ¢ Keypad/display unit * AC adapter (U.S./Canada only) 


31G-1042:ND> (101-0689) v2i..15 cece cctsansadasecanectcsmeiesdoieanntera cesta necdegcedadueab abana nes $349.00 


Embedded PLC Application Kit 


This kit enables a Rabbit 3000 based single-board computer to be programmed using a standard software 
environment that is commonly used to program PLC’s (Programmable Logic Controllers). Features: 
* Communication parameters are configurable using the Embedded PLC Utility for the Rabbit Processor 
* Rabbit 3000 at 44.2MHz * 10Base-T, RJ-45 (standard) »* Flash Memory: 512K * SRAM: 256K + 512K 
* Digital Inputs: 16 * Digital Outputs: 8 * Analog Inputs: One 10-bit resolution »* Analog Outputs: Two 9-bit 
PWM °6 serial ports 


BIGATZOND: (1011108) os saesccseu cuca sates nnaesitieddanaucesadienmdulsccdeancussa dd yaundeuedieecnne $599.00 


Color Touchscreen Application Kit 


¢ The Reach Technology Color Touchscreen with a RabbitCore creates an application kit that provides 
embedded systems integrators the ability to add advanced interface functionality to embedded systems. 
Color touchscreens provide real-time feedback, allowing for better control in industrial-automation 
applications. Includes: * RCM3720 RabbitCore with Prototyping Board * Reach Technology SLCD Graphics 
Touch Terminal with NEMA 4 steel enclosure * Supplemental CD’s * Dynamic C development system 
and complete documentation on DC-ROM ¢ User manuals, sample programs and libraries °5 serial and 
conversion cables * Two AC adapters (U.S./Canada only) 


SIGAO7S-ND. (1091-1062) 521.3. .2.cccinas stsaseenadedeateageaeeiseagigte setae nchanaaaaeneioateneaned $1062.50 


ZigBee™ Application Kit 


This kit combines MaxStream®’s XBee™ RF modem with the popular RCM3720 RabbitCore module 
along with and easy-to-use interface to help customers build a practical ZigBee wireless control network. 
Features: * Rabbit 3000 processor at 22.1MHz * 10Base-T interface, RJ-45, 2 LEDs »* Flash Memory: 512K 
° SRAM: 256K * MaxStream XBee (ISM 2.4GHz) * 802.15.4 standard (ZigBee compliant) * Transmit Power 
Output = 1mW (0 dBm) » Receiver Sensitivity = -92 dBm (1% PER) * Supported Network Topologies: Point- 
to-point, Point-to-multipoint, Peer-to-peer, Mesh 


SIGAIIGEND! (101-1187) sacncccnswecan easier sncusedsees mega itleee nnuda dial ancausidiidieansagsibsiites nn $399.54 


Camera Interface Application Kit 


This kit combines a VGA camera with a popular RabbitCore module that has removable memory to provide 
an event-capture application. Features: « RabbitCore module at 44MHz, and 10/100Base-T Ethernet * 512K 
Flash/512K SRAM, 16MB NAND and socket for removable memory * VGA camera module, servo motors 
and IR motion sensor * Time stamped photos and event notification options such as email notification and 
FTP upload * Image Resolution: 640 x 480 (VGA) / 320 x 240 (QVGA) / 160 x 128 / 80 x 64 * Color: Up to 
8-bit gray, 16-bit RGB or standard JPEG preview images * Sensor Type: Passive infrared sensor » Motor 
Type: Micro-servo 


(10921121). cicicsderscisiasateice ade dsasedsiigasasenteiassiaessiwassaaasei@abarensed $499.00 
(Continued) 


316-1119-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RabbitCore™ Application Development Kits (cont) 


GPRS/GSM Application Kit 


* This Kit provides all the tools necessary to sample and develop applications that combine a Rabbit 
based control device with a GSM/GPRS modem. The libraries and sample programs allow for a device 
connected to the cellular network to send SMS (text) messages to a RabbitCore module (RCM) that can 
interpret messages as commands and in turn execute control function. The RCM can also send/receive 
GPRS e-mail wirelessly to/from and PC, GSM device or cell phone. 


Highlights: * Hardware/Software for wireless RCM communication and control via GPRS/GSM « Enfora™ 
Spider SA-GL Quad Band wireless modem and antenna * GUI and Keypad configuration menu system 
* Royalty-free TCP/IP stack in source code * Sample programs/libraries for generic modem operation ¢ Fully 
integrated development software: compiler, editor and debugger for control applications 

316-1063-ND 


(101-0948) $649.00 


Bluetooth Application/Add On Kits 


* This kit provides all of the hardware and software necessary to develop a Bluetooth application. It includes 
an RCM3100, Embedded Blue eb506-AHC-IN Bluetooth Radio Module, prototyping board and miscellaneous 
cables and hardware. This kit also includes the Dynamic C Integrated Development Environment, Bluetooth 
drivers, libraries, sample programs and manuals. 

Features: * Bluetooth radio modules plug directly into supported RCMs and SBCs ¢ Simple serial UART 
communications and control * Seamless connectivity with any Bluetooth device * 2.4GHz FHSS (Frequency 
Hopping Spread Spectrum) technology ensures high reliability and is robust to interference * Low current 
consumption for long battery life * Complete with sample applications and source code «Internal Surface- 
mount antenna 


316-1072-ND 
316-1073-ND 
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$399.00 
$99.00 


Rabbit Cloning Board 


The Rabbit Cloning Board copies designated portions of flash memory from one Rabbit-based controller (the 
master) to another (the clone). Dynamic C® version 6.50 or later is needed to use the cloning board. 


Benefits: * The Rabbit Cloning Board replaces a PC or EPROM burner as the primary tool to load programs, 
thus reducing costs and workspace » Programs may be loaded quickly onto blank, soldered on flash devices 
* High-speed transfers at 57,600 bps or 115,200 bps * Higher-speed data transfer of up to 921,600 bps starting 
with Dynamic C version 7.05 ¢ Ideal for low-volume cloning production 


Rabbit 3000A™ Microprocessor 


Programming the Rabbit 3000A: Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit 
users. The Rabbit 3000A is programmed using the industry-proven Dynamic C® software development 
system from sister division Z-World. 


Key Features: * Low-EMI: typically <10 dB uV/m @ 3m « Ultra-low power modes * 1.8-3.6V (5V tolerant I/O) 
° 55.5MHz clock speed ° 56+ digital I/O * 6 serial ports supporting IrDA and ASync (4 of which support SPI; 2 
support SDLC/HDLC) * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM outputs 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Cloning Board 316-1101-ND 89.00 20-101-0589 


Standard Features: * Glueless memory and I/O interface »* Direct support for 1MB code/data space (up to 
6MB with glueless interface) »* Battery-backable real-time clock * Watchdog timer * Remote boot/program 
* Slave port interface 


Design Advantages: ¢ Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with source 
and sample programs * Dynamic C® development environment for real-time development and debugging 
* Exceptionally fast performance for math, logic and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. v4 10 100 |Part No. 
Rabbit 3000A 
55.5MHz, 128LQFP |316-1061-ND 14.50 13.13 12.50 |20-668-0011 


The Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 3000A microprocessor, 
Flash, SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) 
with TCP/IP stack and documentation on CD-ROM, power supply and serial cable for programming and debugging. 


Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 


RabbitCore™ RCM3400 Analog Core Module 


Features: * 3.3V operation »* Powerful Rabbit 3000 microprocessor * Low-EMI 
(typically <10dB pV/m@3m) * RCM3400: 512K Flash/512K SRAM, RCM3410: 
256K Flash/256K SRAM °8 channel 12-bit A/D with programmable gain * 47 
digital I/O, Auxiliary I/O bus 5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) * MAC 
ID installed 


Design Advantages: * Ready-made platform for fast time-to-market * Compact 
size simplifies integration * Dynamic C development environment for real-time 
development and debugging * Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter (U.S. only), 10-pin header to 
DEQ programming cable with integrated level-matching circuitry, complete Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit 


an Digi-Key Price Rabbit Digi-Key Part No. 316-1067-ND (101-0998) Only $199.00 
Desenption EartiNe: Each Berto: The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with different footprints, 
RCM3400 316-1099-ND 69.00 20-101-0561 CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin to 20-pin IDC header connection ribbon cable, 10-pin IDC 
header to DEOF serial cable, Sample Programs and software related specifically to the Wi-Fi Add on Kits on CD, Dynamic C upgrade 
RCM3410 316-1100-ND 59.00 20-101-0562 to 9.21 or higher on CD, Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including standoffs, if necessary 


RabbitCore™ RCM3100 Core Module 


The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and I/O 


interfacing, and ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy D aoe Sy ee sees 
master-slave interfacing with another processor-based system, and an alternate I/O bus can escrption ereNO: Be jeruNos 

be configured for 8 data lines and 6 address lines (shared with parallel I/O). RCM3100 316-1095-ND 65.00 20-101-0517 
Features: : 

. Actual Size: 1.85” x 1.65” x 0.55” (47mm x 42mm x 14mm) *¢ 29.4 MHz clock speed *3.3V_ | RoM3110 316-1096-ND 45.00 20-101-0518 
operation »* Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMI (typically <10 dB pV/m @ 


3m) * RCM3100: 512K Flash/512K SRAM * RCM3110: 256K Flash and 128K SRAM «54 
digital /O *6 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) * Auxiliary I/O bus ¢ Ultra-low 
power “sleepy” modes »¢ Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs 
¢ PWM outputs 

Design Advantages: 

¢ Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies integration * Pin 
compatible with Ethernet RCM3000 for parallel product development * Dynamic C® 
development environment for real-time development and debugging * Exceptionally fast 
performance for math, logic, and I/O 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Only $239.00 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, SRAM, 
serial ports, and I/O ports), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) 
with documentation on CD-ROM, AC adapter (U.S. only) and serial cable for programming and debugging. 


RabbitCore™ RCM3000 Core Module 


Features: 


Actual Size: 2.73” x 1.85” x .086” (69 47 22mm) * 29.4MHz clock d © 10B T #P rful Rabbit pig Rey ie nepal 

* Actual Size: 2.73” x 1.85” x . mm x 47mm x 22mm) ° 29. iz clock speed * 10Base-T * Powerful Rabbit Descripti Part No. Each Part No. 
3000™ microprocessor * Low-EMI (typically <10 dB uV/m @ 3m) °¢ Built-in Ethernet for simplified connectivity * 3.3V Been Pen ane: He BN 
operation * RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM * RCM3010: 256K Flash and 128K SRAM ¢52 digital /O *6 

serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) * Auxiliary /O bus * Ultra-low power “sleepy” modes » Pulse capture and RCM3000 316-1093-ND 79.00 20-101-0507 
measurement * Quadrature encoder inputs * PWM outputs 

Design Advantage: 

* Ready-made platform for fast time-to-market »* Dynamic C® development environment for real-time development and RCM3010 316-1094-ND 59.00 20-101-0508 
debugging 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 


Rabbit 2000 Advantages: 


* Architecture for enhanced math performance ¢ Glueless memory and I/O interface * Remote cold 
boot ¢ Slave interface *4 serial ports * 40-plus multifunctional I/O pins »¢ Battery-backable real-time 
clock * Watchdog timer * Five 8-bit cascadable timers and one 10-bit timer with match registers * 488 
microsecond periodic interrupt * Clocking options for low power applications 


Rabbit 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, 
programming cable, documentation on CD ROM, additional parts and complete Dynamic C SE 
software development system (not a trial version). 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1062-ND 12.34 11.38 10.41 20-668-0003 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 
with TCP/IP Support 


Features: 


° 18.432 MHz Rabbit 2000 Processor * 10Base-T Ethernet Interface * 4 High-Current Outputs (200 
mA @ 40VDC) «4 Digital Input Points (0 ~ 5 VDC Nominal) * RS-232 Serial Port * RS-485 Serial 
Port *512K Flash Memory (2 x 256K) * 128K SRAM °7 Built-in Timers * Time/Date Real-Time Clock 
* Watchdog Timer 


Rabbit 2000 TCP/IP Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $258.70 
Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, 
Ethernet hardware, 8 digital I/O), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time 


debugging and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with TCP/ 
IP on CD ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Rabbit 2000 TCP/IP Toolkit 316-1006-ND 99.00 101-0403 


RabbitCore 2000™ Microprocessor 
Core Module 


RABBITCORE 2000 

* Board Size: 1.90” x 2.30” x 0.55” (48.3mm x 58.4mm x 14.0mm) 

¢ Input Voltage: 4.75~5.25VDC 

¢ Current: 98mA at 18.432 MHz, 5VDC (130mA at 25.8 MHz, 5VDC) 

* Processor: Rabbit 2000 at 25.8MHz (18.432MHz for 2010 and 2020) 

¢ General Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) 
* Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 data lines, I/O read/write, buffer enable, status, clock 
¢ Additional Digital Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset in 

* Additional Digital Outputs: Watchdog output, reset out 

* Clock: 25.8 Mhz 

¢ SRAM: 512K (128K for 2010 and 2020) 

¢ Flash: 256K 

* Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timers with 2 match registers 


* Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate is 806,400bps, maximum 
synchronous is 6.45Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 


* Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be used as an intelligent peripheral device slaved to a 
master processor 


Additional Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup battery circuitry and connections for 
user-supplied battery. Mates to your board via dual 40-pin male connectors. 


RabbitCore 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 


Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting 
started guide, AC adapter, prototyping board, programming cable and complete Dynamic C SE 
software development system (not a trial version) on CD-ROM. 


RabbitLink™ EG2110 


Rabbit-based embedded systems are normally programmed using a direct connection between a PC and 
the programming port of the Rabbit-based system. 


The RabbitLink provides an indirect connection between the two for remote downloading and debugging. 


Features: * Rabbit 2000™ microprocessor operating at 22.1 MHz » RJ-45 Ethernet port compliant with IEEE 
802.3 standard for 10 Base-T Ethernet protocol ¢ 2 Serial Ports *3 Status LED’s, labeled USER, ACT and 
LINK * 128K static RAM and 512K flash memory ° Firmware installed * Easy setup with DHCP or simple 
console commands ¢« Password protection * Remote program downloading and debugging 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
EG2110 RabbitLink Board 316-1049-ND 129.00 101-0580 


RabbitCore™ RCM2100 Series 
Microprocessor Core Module 


Features: 


¢ Ethernet Port for 2100 and 2110 series only * 512K SRAM (128K for 2110 and 2130) * 512K Flash (256K 
for 2110 and 2130) 


Specifications: 
¢ Microprocessor: Rabbit 2000 at 22.1 MHz 


° General Purpose I/O: 34 parallel I/O (20 configurable |/O, 8 fixed inputs, and 6 fixed outputs) (40 parallel 
1/0 with 26 configurable I/O for 2120 and 2130) 


¢ Additional Inputs: 2 Startup Mode, Reset in 

¢ Additional Outputs: Status, Clock, Watchdog Out, Reset out 

¢ Memory I/O: 13 buffered address, 8 buffered data, plus I/O Read-Write and Buffer Enable 
* Serial Ports: Four 5V CMOS-compatible; 2 configurable as clocked ports 


¢ Serial Rate: Max. burst rate = CLK/32 Maximum sustained rate = Burst/2 

* Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC headers 

* Slave Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller 
¢ Real-Time Clock: Yes 

¢ Timers: Five 8-bit timers (4 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers 

¢ Watchdog/Supervisor: Yes 

© Power: 4.75~5.25VDC, 140mA 

° Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (-40°C ~ 85°C for 2120 and 2130) 

¢ Humidity: 5~95%, non-condensing 

© Board Size: 3.5” x 2.0" x 0.86” (89 x 51 x 22mm); 3.5” x 2.0” x 0.5” (89 x 51 x 13mm) for 2120 and 2130 


RabbitCore 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM2100 
microprocessor core module, prototyping board, Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual, and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2110 316-1086-ND 59.00 20-101-0435 
RCM2120 316-1087-ND 69.00 20-101-0436 
RCM2130 316-1088-ND 49.00 20-101-0446 


RabbitCore™ RCM2200 
Microprocessor Core Module 


° Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) °® Input Voltage: 4.75~5.25VDC « Current: 
134 mA at 5VDC ¢ Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 26 parallel I/O lines grouped in five 
8-bit ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write 
¢ Additional Digital Inputs: Startup mode, reset » Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 
MHz * SRAM: 128K (512K for 2250) ¢ Flash: 256K (512K for 2250) ¢ Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit 
timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous 
baud rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 
* Slave Interface: Allows the RCM2200 to be used as an intelligent peripheral device slaved to a master 
processor * Ethernet Port: 10Base-T, RJ-45, 2 LEDs (10Base-T, No RJ-45 for 2210) 


Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for 
user-supplied battery 


RabbitCore RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with 
schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C 
SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2020 316-1082-ND 39.00 20-101-0383 
RCM2000 316-1083-ND 69.00 20-101-0404 
RCM2010 316-1084-ND 49.00 20-101-0405 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2200 316-1090-ND 55.00 20-101-0454 
RCM2210 316-1091-ND 59.00 20-101-0488 
RCM2250 316-1092-ND 79.00 20-101-0494 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2300: 

¢ Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.55" (29 mm x 41 mm x 14 mm) Input Voltage: 4.75~5.25VDC * Current: 
108 mA at 5VDC » Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 29 parallel I/O lines grouped in five 8-bit 
ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write (extra 
address line and Buffer Enable via separate connections) * Additional Digital Inputs: Startup mode, reset 
¢ Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 MHz *SRAM: 128K ¢Flash: 256K ° Timers: 


Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible 
ports. Max asynchronous baud rate is 691,000 bps, maximum synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports * Slave Interface: Allows the RCM2300 to be used as an intelligent peripheral 
device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for 
user-supplied battery 


RabbitCore RCM2300 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 


on CD-ROM. 


Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), 
prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description | Part No. Each | Part No. 
RCM2300 316-1089-ND 42.00 | 20-101-0453 


RabbitCore™ RCM3200 Microprocessor Core Module 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-performance 8-bit Rabbit microprocessors 
with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for use with the Dynamics C® 
development system. Embedded systems using the Ethernet RabbitCore module can be controlled and 
monitored (as well as programmed and debugged when using appropriate accessory hardware) across any 
network or the Internet. 


Programming the RCM3200: Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software 
development system (SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and 
sample programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 


RabbitCore RCM3200: ¢ Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69 mm x 47 mm x 22 mm) (2.73” x 1.85” x 0.48” 


(69 x 47 x 12mm) for 3220) * Power: 3.15~3.45VDC * Current: 255 mA at 3.3V ¢ Processor: Rabbit 3000 
at 44.2 MHz ¢ General Purpose I/O: 52 digital I/O (44 configurable I/O, 4 fixed inputs, and 4 fixed outputs) 
* Additional Digital Inputs: 2 Startup Mode, Reset in ¢ Additional Digital Outputs: Status, Reset out 
* Real-Time Clock: Yes * SRAM: 512K program + 256K data ¢ Flash: 512K * Timers: Ten 8-bit timers (6 
cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers »* Serial Ports: 6 CMOS-compatible: 
6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC (with IrDA), 1 
asynchronous clocked serial port dedicated for programming, Support for MIR/SIR IrDA transceiver ¢ Slave 
Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller 
Additional Features: Ethernet Port for 3200 series only, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, 
Quadrature Decoder and Backup Battery 


RabbitCore RCM3200 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) Only $349.00 


Kit includes RCM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping board, 
debugging, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3200 316-1097-ND 89.00 | 20-101-0520 
Serial Cable for Programming and 
RCM3220 316-1098-ND 79.00 | 20-101-0522 


RabbitCore™ RCM3600 Core Module 


Features: 


°3.3V operation »* Powerful Rabbit 3000A processor »* 256K (3610) ~ 512K (3600) Flash Memory * 128K 
(3610) ~ 512K (3600) SRAM »* 33 digital I/O * 4 Serial Ports * Size: 2.11” x 1.23” (64mm x 31mm) 


Design Advantages: 
* Low Cost Solution * Ready made platform for easy design implementation * Compact Size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3600 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1037-ND (101-0678) Only $299.00 


The RCM3600 Development Kit includes RCM3600 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 
C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3600 316-1102-ND 49.00 | 20-101-0672 
RCM3610 316-1103-ND 45.00 | 20-101-0673 


RabbitCore™ RCM3370 Core Module 


The RCM3370 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture Cards™. Sup- 
porting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, this RabbitCore is ideal for 
large data applications requiring low-power operation. 


Features: 


¢ Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44 MHz clock * 10/100 Base-T Ethernet connectivity * 3.3V 
operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM »* 49 digital I/O and 5 serial ports (RCM3300/3310) 
* 52 digital I/O and 6 serial ports (RCM3370) * Board size 1.85” x 2.73” x 0.86” (47mm x 69mm x 22mm) 


RabbitCore™ RCM3700 Core Module 


Features: 


¢ 512K Flash (256K for 3710) * 512K SRAM (128K for 3710 and 256K for 3720) *3.3V operation * Powerful 
Rabbit 3000A processor ¢ 33 digital I/O * 4 Serial Ports 


Design Advantages: 
* Ideal for network enabling security and access systems, home automation, HVAC systems, and industrial 
controls 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3370 316-1045-ND 98.00 101-0950 


Design Advantages: * Low Cost Solution * Ready Made platform for easy design implementation * Compact 
Size * Dynamic C® development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for 
math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3700 Development Kit 
-Key part number 316-1038-ND (101-0680) Only $299.00 


The RCM3700 Development Kit includes RCM3700 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit 
-Key part number 316-1068-ND (101-0999) Only $199.46 


The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with 
different footprints), CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin ~ 20-pin 
IDC header connection ribbon cable, 10-pin IDC header to DEQF serial cable, Sample programs and 
software related specifically to the Wi-Fi Add-On Kits on CD, Dynamic C upgrade to 9.21 or higher 
on CD, Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including 
standoffs, if necessary 


RabbitCore RCM3720 Development Kit 


Digi-Key part number 316-1065-ND (101-0963) Only $199.00 


The RCM3720 Development Kit includes RCM3720 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3700 316-1104-ND 59.00 20-101-0674 
RCM3710 316-1105-ND 49.00 20-101-0675 
RCM3720 316-1107-ND 55.00 20-101-0961 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PowerCore Flex™ 3800/3810 


With available on-board power supply, analog features, and the fastest Rabbit 3000 microprocessor the 
PowerCore bridges the gap between microcontrollers and single board computers. With the introduction of 
the PowerCore, Rabbit Semiconductor has added over 1000 new core modules to its product line through 
FLEXible manufacturing. Featuring customizable options such as microprocessor speed, power supply, 
memory, analog features and Ethernet capability, PowerCore Rabbit Core Modules can be customized at 
the Rabbit Semiconductor website via the user-friendly On-Line Flex Configurator Tool. 


Features: * Clock speed up to 51.6MHz * On-board Power Supply (10VAC ~ 60VAC, 8VDC ~ 43VDC) 
* On-board analog (AC Crossover, ramp generator, temperature sensor) *512K Flash »* Maximum 1MB 
SRAM (512K code/512K data) * Maximum 1MB Serial Flash * 39 general-purpose I/O * 10/100 Compatible 
Ethernet 


PowerCore RCM3800 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1070-ND (101-1016) Only $169.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP 
stack and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore RCM3810 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1071-ND (101-1018) Only $143.75 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP 
stack and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore Flex Kit 


Digi-Key part number 316-1064-ND (101-0956) Only $99.00 
Includes our Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, a demo 
board with 4 LED's, 4 switches and buzzer, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual and AC adapter 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3800 316-1108-ND 124.13 20-101-1006 
RCM3810 316-1109-ND 70.00 20-101-1007 
LCD/Keypad Panel Mount 316-1116-ND 99.00 20-101-0541 


RabbitCore™ 4000/4100/4200 Series RoHS 


The Rabbit 4000 is fast, running at up to 60MHz, with compact code and direct software support for 16-bit 
memory devices. It operates at 3.3V I/O standard or can be set to 1.8V for lower power. The Rabbit 4000 
boasts 6 serial ports with IrDA, 40+ digital I/O, quadrature decoder, PWM outputs, pulse capture and 
measurement capabilities, battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing and ultra- 
low power modes. 


The RCM4100 series is the first of the next generation core modules to take advantage of the new Rabbit 
4000 microprocessor. 


RCM4100 Features: * Rabbit 4000 microprocessor@ 58.98MHz (29.49MHz for 4110) * 512K Flash * 512K 
data SRAM (256K for 4110) * Program-Execution Fast SRAM: 512K (None for 4110) * 40 parallel I/O (29 
for 4100) * 6 high-speed, CMOS-compatible Ports * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 16-bit timer 
* Power: 125mA (typical) @ 3.3V (65mA (typical) @ 3.3V for 4110) * Board Size: 1.41” x 1.88” x 0.49” (36 
x 48 x 12mm) 


The RCM4200 RabbitCore modules are equipped with 10/100 Ethernet connectivity, combined with 
4Mbytes or 8Mbytes serial flash memory storage for intensive communication and data logging applications. 
At the heart of the RCM4200 is the Rabbit 4000 microprocessor which features a clock speed of up to 
58.98MHz. The rabbit 4000 boasts and additional 500+ new operational code instructions that increases the 
processing efficiency, from its predecessor the Rabbit 3000 The RCM4200 RabbitCore modules are easily 
interchangeable with other RCm4xxx based products due to electrical and functional compatibility. 
RCM4200 Features: * Rabbit 4000 microprocessor @ 58.98MHz (29.49MHz for 4210) * Spectrum spreader 
for reduced EMI ¢ Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs * 512K (8-bit) SRAM and Flash ° Serial 
Flash Memory: 8Mbytes (4 Mbytes for 4210) * 25 paralled digital I/O (35 paralled digital for 4210) * A/D: 12 
bits * Up to 4 serial ports (up to 5 for 4210) * Real Time Clock * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 
16-bit timer * Watchdog/Supervisor * Power: 240mA (typical) @ 3.3V (200mA @ 3.3V for 4210) * Board 
Size: 1.84” x 2.42” x 0.84” (47 x 61 x 21mm) 


All Development Kits include a core module, a development board with prototyping are, 
Dynamic C 10 development system and complete documentation on CD-ROM, serial cable for 

programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 

Digi-Key Price Rabbit 

Description Part No. Each Part No. 
CPU RABBIT 4000 316-1078-ND 12.50 20-668-0024 
RCM4100 316-1121-ND 75.00 20-101-1105 
RCM4120 316-1122-ND 64.00 20-101-1154 
RCM4200 316-1124-ND 109.43 20-101-1131 
RCM4210 316-1125-ND 99.00 20-101-1132 
RCM4010 Development Kit 316-1077-ND 239.00 101-1114 
RCM4100 Development Kit 316-1123-ND 229.00 101-1157 
RCM4110 Development Kit 316-1076-ND 199.00 101-1101 
RCM4200 Development Kit 316-1126-ND 269.00 101-1155 


RabbitCore™ 3360/3365/3375 Series 


The RCM3360/RCM3365/RCM3375 modules present a new form of embedded flexibility with removable 
xD-Picture Cards™. Supporting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, 
this RabbitCore is ideal for large data applications requiring low-power operation. (xD-picture card socket 
only for 3375 Series) 


Features: 
* Powerful Rabbit 3000 microporcessor @ 44.2MHz ° Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs ¢3.3V 


operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM ¢ 49 digital I/O and 5 serial ports * 52 digital I/O 
and 6 serial ports * Board Size: 1.85” x 2.73” x 0.86” (47 x 69 x 22mm) 


RabbitCore RCM3365 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1074-ND (101-1053) Only $399.00 


The RCM3365 Development Kit includes RCM3365 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, 2 CDs — Dynamic C and Dynamic FAT File System module — with complete 
product documentation on disk, 32MB xD-Picture Card™, Screwdriver and Ethernet Cable, serial 
cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


RabbitSys™ Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1130-ND (101-1088) Only $406.98 


Features: * Remote Firmware and Application Update Mechanism »* Remote Debugging and 
Monitoring Systems ¢ Software-Crash Recovery System * Enhanced Memory Protection Features 
¢ Event Handler and Corrective Action Operations * Console and Preloaded Device Drivers 

Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes 
RCM3365 RabbitSys Core Module, Prototyping Board, xD-Picture Card, Dynamic C 9.3x to support 
RabbitSys, RabbitSys CD, FAT File v.2.11, Cables and Accessories, Getting Started Manual and 
Power Supply (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3365 316-1111-ND 105.00 20-101-1051 
RCM3375 316-1112-ND 98.00 20-101-1055 


RabbitCore™ 3305/3310/3315 Series |@2e 


Features: ¢ 3.3V Operation »* Powerful Rabbit 3000A microprocessor * 512K Flash/512K SRAM *8 Mbyte 
Serial Flash for 3305 and 4 Mbyte for 3315 * 49 digital I/O * 5 Serial Ports 


Design Advantages: * Ready-Made Platforms for quick design to market * Compact size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, logic and I/O 


RabbitCore RCM3305 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1129-ND (101-1069) Only $399.00 


The RCM3305 Development Kit includes RCM3305 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, 
serial cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3305 316-1113-ND 119.00 20-101-1067 
RCM3315 316-1114-ND 99.00 20-101-1068 


RabbitCore™ 3750 Series 


The RCM3750 RabbitCore mounts directly onto a user-designed motherboard using a single dual-row IDC 
header and can interface with all CMOS-compatible digital devices. Digital I/O (shared with serial ports), 
power and other signals are directly routed to the motherboard. Built-In low EMI features, including a clock 


spectrum spreader, practically eliminate EMI problems, which helps OEMs pass European CE and other 
regulatory RF emissions tests. 


Features: 


* Rabbit 3000 microprocessor at 22.1MHz *512K Flash and SRAM « 1MB Serial Flash * 33 digital I/O 
(31 configurable I/O and 2 fixed outputs) * Four 3.3V CMOS-compatible Serial Ports »* Real-Time Clock 
¢Ten 8-bit timers *Watchdog/Supervisor * 4 PWM output channels «Input: 4.75 ~ 5.25VDC, 175mA @ 
22.1MHz; 150mA @ 11.05MHz * Board Size: 2.95” x 1.20” x 0.89” (75 x 30 x 23mm) 


RabbitCore RCM3750 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1117-ND (101-1049) Only $329.00 


The RCM3750 Development Kit includes RCM3750 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, 
serial cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3750 316-1110-ND 74.00 20-101-1028 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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’ C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 
Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs 


SILICON LA BS with a Supercharged 8051 CPU 


The Precision Mixed-Signal microcontroller family combines high-precision analog data converters with a high-throughput 8051 CPU making them ideal for analog and compute-intensive 
applications. ADC resolutions range from 8 ~ 24-bits and CPU throughputs range from 20 ~ 100MIPS. Other on-chip analog peripherals include DACs (resolutions to 12-bits), a voltage 
reference, comparators, a temperature sensor and oscillators. Digital peripherals include external memory interface, timers, PCA (programmable counter array) modules, and UART, SPI™ and 
SMBus serial ports. Features: » C8051F01x, C8051F12x, C8051F13x: Ext. Memory Interface, Temperature Sensor and VREF » C8051F02x and C8051F00x: Temperature Sensor and VREF 


© €8051F35x: Temperature Sensor, PGA, and VREF * C8051F064 and C8051F066: Ext. Memory, and VREF * C8051F065 and C8051F067: VREF 


Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADG2 DAC Comp. | Other Osc. |(peak)| Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. Part No. 
128K | 8448] 64 5 6 Seco Oe ies au) 9 — | 22% | 50 | 100-TaFP | 336-1061-1-ND+ 29.51 21.85 17.63 | C8051F126R | C8051F120DK 
128K | 8448] 64 5 6 enue ae ee fae Bary 2 | 1616 | 22% | 100 | 100-TaFP | 336-1081-1-ND- 34.01 25.20 20.32 | c8051F122R | C805iF120DK 
128k | 8448) 32 5 6 SBR oe eee ed ait) 2 | TEI | 42% | 100 | 64-TOFP | 336-1082-1-ND 32.88 24.36 19.64 | C8051F123R | C8051F120DK 
teak | e44g | 32 5 | 6 sHiBie. Se Neer — |B Tg] x6 | 2% |] 100 | 64-TaFP | 336-1148-ND 18.27 15.75 12.20 | c80siri31 —_| c8051F1200K 
64k | 4352 | 59 S| e [ie eel thee — — | 3 | oma | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1089-1-ND- 16.29 12.54 10.45 | c80s1ro64 | C8051FO64EK 
64k | 4352 | 32 5 5 elie oa ies ied Pat) 2 — | «20% | 25 | 64-TOFP | 336-1035-1-ND+ 23.16 1667 13.23 | C8051F023R | C8051F020DK 
64k | 4352 | 24 5 6 areca pein = a 3 DMA | +2% | 25 | 64-TOFP | 336-1090-1-ND+ 15.81 1217 1014 | caostross | C80s1FO64EK 
32K | 4352 | 24 5 | 6 aan S em = — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TaFP | 336-1092-1-ND» 14.76 11.36 9.47 | c8051F067 | C8051FO64EK 
32k | 2304] 32 4 5 Sete aa ee — | Rey 2 — | 220% | 25 | 64-TaFP | 336-1030-1-ND+ 22.44 16.15 12.81 | C8051F015R | C8051FOOSDK 
32k | 2304) 16 4 5 Suite 3B eee — | BIT 2 — | «20% | 25 | 48-TOFP | 336-1031-1-ND- 22.08 15.89 12.61 | C8051F016R | C8051FO0SDK 
32K | 2304] 8 4 5 Subic Bei pie — |B — | «20% | 25 | 32-LarP | 336-1041-1-ND- 22.59 16.25 12.90 | C8051F007R | C8051FO0SDK 
32k | 2304] 8 4 5 stibig 80 OOo — | ee — | 220% | 25 | 32-LarP | 336-1042-1-ND+ 21.84 15.71 12.47 | C8051F017R | C8051FOOSDK 
32k | 256] 32 4 5 SMBus. SEI Tees — | Rey 2 — | +20% | 20 | 64-TaFP | 336-1000-1-ND+ 22.17 15.95 12.66 | C8051FO00R | C8051FOOSDK 
32K | 256 | 32 4 5 ae oe — | ey 2 — | «20% | 20 | 64-TOFP | 336-1005-1-ND+ 20.76 14.94 11.85 | C8051F010R | C8051FO0SDK 
32k | 256 | 16 4 5 eae ene — | By 2 — | «20% | 20 | 48-TOFP | 336-1006-1-ND- 20.37 14.66 11.63 | C8051F011R | C8051F00SDK 
32k | 256 | 8 4 5 ee ies — |e — | +20% | 20 | 32-LarP | 336-1007-1-ND+ 1983 14.27 11.32 | caostFo12R | C8051F00SDK 
1k | 1280] 16 4/5 sie ms eed = — | 2 — | 220% | 25 | 48-TarP | 336-1049-1-ND« 1746 1256 9.97 | C8051F019R | C8051FO05DK 
38k | 768 | 17 oles Pe — | oar} 4 — | 22% | 50 | 28-muP | 336-1085-1-ND» 742 575 4.76 | C8051F351R | C8051F350DK 
8k | 768 | 17 a) esi) jee seo o/b | al — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1086-1-ND 6.41 5.17 4.28 | caosiF352R | c8051F350DK 
sk | 768 | 17 rae ete Wave a eat | a — | 22% | 50 | 28-mup | 336-1087-1-ND 538 4.34 3.59 | cgosiF353R | ca051F350DK 
RoHS Compliant 
128k | 8448] 64 5 | 6 | supa eo i ee Peet) | 16x16 | 2% | 100 | 100-TaFP | 336-1223-ND 23.74 19.25 16.68 | C8051F120-Ga | C8051F120DK 
teak | e44g | 64 5 | 6 | ctapuc spr Pe ee Pepi) 2 | 1x6 | 2% | 100 | 100-TaFP | 336-1226-ND 21.98 17.82 15.45 | C8051F122-¢0 | C8051F1200K 
12ek | e44e | 64 5 | 6 | ctapuc SPI ee eee ae — | 22% | 50 | 100-raFP | 336-1228-ND 20.81 16.88 14.63 | C8051F124-GO | C8051F1200K 
128k | 844g | 64 5 | 6 sbi oe aa a ee — | 22% | 50 | 100-TaFP | 336-1230-ND 19.07 15.47 13.41 | c8051F126-¢a | c8051F1200K 
12ek | e44g | 64 5 | 6 HB oe ee a = 2 | x6 | 0% | 100 | 100-TaFP | 336-1232-ND 16.98 13.77 11.94 | c8051F130-G0 | c80s1F1200K 
teek | e448 | 32 5 | 6 | sips Sel OOK enolase eit) 2 | 6x16 | 2% | 100 | e4-tarP | 336-1225-ND 22.98 18.63 16.15 | C8051F121-G0 | C8051F1200K 
teek | e448 | 32 5 | 6 | supe spl Pie pen eit 2 | 1x16 | 2% | 100 | e4-tarP | 396-1227-ND 21.28 17.25 14.95 | C8051F123-¢0 | c8051F1200K 
128k | 844g | 32 5 | 6 | stereo Bae eee eae — | 22% | 50 | 64-TarP | 336-1229-nD 20.04 16.25 14.08 | c8051F125-Ga | C8051F120DK 
128k | 844g] 32 5 | 6 | ctapec spr onic eee ae — | 22% | 50 | 64-TorP | 336-1231-ND 18.35 14.88 12.90 | cg0s1F127-¢a | c8051F1200K 
teak | e44g | 32 5 | 6 | ctapuc spr eT oes = — | 2 | 48 7 42% | 100 | 64-TaFP | 336-1233-ND 16.30 13.22 11.46 | c8051F131-G0 | c80siF1200K 
64k | e448] 64 5 | 6 | stiue spl atOKebe nf — | 2 | WRe | 22% | 100 | 100-ToFP | 336-1234-ND 14.23 11.54 10.00 | c8051F132-G0 | c80siF1200K 
64k | e448 | 32 5s | 6 SHB oe Pe = = 2 | 1x6 | 0% | 100 | 64-TaFP | 336-1235-ND 13.52 10.97 9.51 | c8051F133-G0 | c80siF1200K 
64x | 4352 | 64 S| 3 subi oe emoe pee ae — | 220% | 25 | 100-aFP | 336-1199-ND 19.37 15.71 13.62 | C8051F020-G0 | c8051F0200K 
64k | 4352 | 64 5 | 5 | supe spl Pee eaOlere Tae bee — | 220% | 25 | 100-TaFP | 336-1202-ND 15.41 12.50 10.83 | c8051F022-G0 | c80s1Fo200K 
64x | 4352 | 59 5 | 6 ee ae ee _ — | 3 | oma | 22% | 25 | 100-raFP | 336-1218-ND 13.65 11.07 9.60 | c8051F064-Ga | c80siFos0DK 
e4ak | 4352] 32 5 | 5 | etre nice Miler alee — | 220% | 25 | 64-TarP | 336-1201-nD 18.69 15.15 13.13 | c8051Fo21-¢a | c80s1Fo20DK 
64k | 4352] 32 5 | 5 | gue ca Pee gies vere — | 220% | 25 | 64-TarP | 336-1203-ND 14.30 11.60 10.05 | c8051F023-¢a | c8051Fo20DK 
64k | 4352 | 24 Be 365+) cirace eh ae = — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TorP | 336-1220-ND 13.25 10.74 9.31 | c8051F065-G0 | c80s1Fos0DK 
32K | 4352 | 59 5 | 6 sHBie Se ee = = 3 | oma | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1221-ND 12.89 10.46 9.07 | c8051F066-GO | c80s1Fo60DK 
32K | 4352 | 24 5 | 6 SHIRTS diy = = 3 | oma | 22% | 25 | 64-TorP | 336-1222-ND 12.38 10.04 8.70 | c8051F067-G0 | c80s1Fo60DK 
32K | 2304 | 32 4 | 5 | gui SPI Se ae 28 — | 220% | 25 | 64-TorP | 336-1187-ND 14.43 11.70 10.14 | c8051F005-Ga | c80s1Fo05DK 
32K | 2304 | 32 4 | 5 | opie pi Pie ee — | 220% | 25 | 64-TorP | 336-1194-ND 13.63 11.06 9.59 | c8051F015-Ga | c80s1F005DK 
32K | 2304 | 16 4 | 5 | oper api nee — [128] 2 — | 220% | 25 | 48-Torp | 336-1189-ND 14.06 11.40 9.88 | c8051F006-Ga | c80s1Fo05DK 
32K | 2304] 16 4 | 5 | oper api ce — | 12a) 2 — | 220% | 25 | 48-Torp | 336-1195-ND 13.41 10.88 9.43 | c8051F016-G0 | c80s1Fo05DK 
32x | 2304] 8 4 | 5 | owpee api Teg = aE — | 220% | 25 | 32-LorP | 336-1190-ND 13.73 11.13 9.65 | C8051F007-G0 | c80s1Fo05DK 
32x | 2304] 8 4 | 5 | oypee pi Dee ae || aT — | 220% | 25 | 32-LorP | 336-1196-ND 13.26 10.76 9.33 | c8051F017-G0 | c80s1F005DK 
32k | 256 | 32 4 | 5 ee ee — | (28h) 2 — | 220% | 20 | 64-TaFP | 336-1184-ND 13.47 10.92 9.47 | c8051F000-Ga | C8051F00SDK 
32k | 256] 32 4 | 5 Sutnne BPI ca — | ize) — | 220% | 20 | 64-TaFP | 336-1191-ND 12.62 10.23 8.87 | C8051F010-40 | C8051FO0SDK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


620 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


SILICON LABS Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU (Ccont.) 

Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc. | (peak)| Package | Part No. i 25 100 | PartNo. Part No. 
32k | 256 | 16 || abel legato eee — (Baty 2 — | 220% | 20 | 48-TorP | 336-1185-ND 13.25 10.74 9.31 | C8051F001-Ga | c8o51F00sDK 
32x | 256 | 16 4° || 5. ||legeee ey ea — |Bet) o — | 220% | 20 | 48-TorP | 336-1192-ND 1238 10.04 8.70 | cg0siFo11-ca | csos1Fo0sDK 
32k | 256 | 8 eae ere — | pany 4 — | 220% | 20 | 32-LorP | 336-1186-ND 13.04 10.58 9.17 | C8051F002-Ga | c8o51F00sDK 
32k | 256 | 8 4a | 8 gel eee — (Par) — | +20% | 20 | 32-LOFP | 336-1193-ND 12.04 9.77 8.47 | C8051F012-6a | C8051FOOSDK 
16k | 1536 | 15 2 |— ieee Sole 41.5% | 25 | 28-QFN | 336-1296-5-ND 446 3.57 2.97 | C8051F326-GM | C8051F326DK 
tek | 1536 | 15 an | asa Fred | 34.5% | 25 | 28-0FN | 396-1297-5-ND 4.46 357 2.97 | c8051F327-GM | c8051F326DK 
tek | 1280] 32 4.) 5. |e, ee _ a8 — | 220% | 25 | 64-TaFP | 336-1197-ND 1339 10.71 8.93 | C8051F018-ca | c8os1Fo0sDK 
tek | 1280 | 21 Se aie ee = — | 2 — | 22% | 25 | 24-cFN | 336-1281-5-ND 5.18 4.14 3.45 | c80siF316-cM | c8o5iF310Dk 
tek | 1280} 21 4 | 5 | gw] — — | 2 — | 22% | 25 | 24-08N | 336-1282-5-ND 459 3.68 3.06 | C8051F317-GM | C8051F310DK 
tek | 1280] 16 4 | 8 |g tht ee = — | 2 — | 220% | 25 | 48-TorP | 336-1198-ND 1292 10.34 — 8.61 | C8051F019-Ga | c8o51Fo0sDK 
sk | 768 | 417 i] 3 |llegieer ee — | Paty 4 — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1270-ND 9.02 7.22 6.02 | c80siF350-ca | c8051F350DK 
sk | 768 | 17 4.5 ||. ee we — | eat 4 — | 22% | 50 | 28mup | 336-1271-ND 7.40 5.93 4.94 | cgosiF351-cm | c8051F3500K 
sk | 768 | 417 ome ae i = | Parl 4 — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1272-ND 6.68 5.35 4.46 | C8051F352-¢ | c8051F350DK 
3k | 256 | 417 ae | 3 ig Mel bara — |e) 4 — | 22% | 50 | 2emup | 336-1273-ND 5.60 4.49 3.74 | c8051F353-GM | c8051F350DK 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


8kB ISP Flash MCU Family 


The C8051F520A/530A family of devices are fully integrated, low power, mixed signal system-on-a-chip MCUs. 


Performance Specifications: * High-speed pipelined 8051-compatible microcontroller core (up to 25MIPS) » In-system, 
full-speed, non-intrusive debug interface (on-chip) * True 12-bit 200ksps ADC with analog multiplexer and up to 16 analog 
inputs © Precision programmable 24.5MHz internal oscillator that is +0.5% across voltage and temperature * Up to 7680 
bytes of on-chip Flash memory * Enhanced UART and SPI™ serial interfaces implemented in hardware * LIN 2.0 peripheral 
(V2.0 and 1V.3 compatible, master and slave modes) * Three general purpose 16-Bit timers * Programmable Counter/Timer 
Array (PCA) with three capture/compare modules and Watchdog Timer function * On-Chip Power-On Reset, Von Monitor and 
Temperature Sensor * On-Chip Voltage Comparator 

With on-chip Power-On Reset Vpp monitor, Watchdog Timer and Clock oscillator, the C8051F520A/530A devices are truly 


standalone system-on-a-chip solutions. The Flash memory is byte writable and can be reprogrammed in-circuit, providing 
non-volatile data storage and also allowing field upgrades of the 8051 firmware. User software has complete control of all 
peripherals and may individually shut down any or all peripherals for power savings. The on-chip Silicon Laboratories 2-Wire 
(C2) Development Interface allows non-intrusive (uses no on-chip resources), full speed, in-circuit debugging using the 
production MCU installed in the final application. This debug logic supports inspection and modification of memory and reg- 
isters, setting breakpoints, single stepping and run and halt commands. All analog and digital peripherals are fully functional 
while debugging using C2. The two C2 interface pins can be shared with user functions, allowing in-system programming and 
debugging without occupying package pins. Each device is specified for 1.8V ~ 5.25V operation (supply voltage can be up to 
5.25V using on-chip regulator) over the automotive temperature range (-40°C ~ 125°C). The F520A is available in the DFN10 
(3mm x 3mm) package. The F530A is available in the QFN20 (4mm x 4mm) or the TSSOP20 package. 


Flash Digital Inter- Development 
Memory | RAM Port | Timers | PCA Serial nal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) |(Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. | Other Osc. | (peak) | Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. Part No. 
8K 256 6 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1484-5-ND 3.78 3.03 2.52 | C8051F520A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps | VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1485-5-ND 4.55 3.64 3.03 | C8051F530A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1486-5-ND 4.70 3.77 3.14 | C8051F530A-IT | C8051F530ADK 
8K 256 6 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1490-5-ND NEW! 3.58 2.87 2.39 | C8051F521A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 6 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1491-5-ND NEW! 3.31 2.65 2.21 | C8051F523A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 6 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1492-5-ND NEW! 3.13 2.51 2.09 | C8051F524A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 6 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1493-5-ND NEW! 2.93 2.34 1.95 | C8051F526A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 6 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1494-5-ND NEW! 2.75 2.20 1.83 | C8051F527A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1495-5-ND NEW! 4.48 3.59 2.99 | C8051F531A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1496-5-ND NEW! 4.59 3.68 3.06 | C8051F531A-IT | C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1497-5-ND NEW! 4.21 3.37 2.81 | C8051F533A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1498-5-ND NEW! 4.46 3.57 2.97 | C8051F533A-IT | C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1499-5-ND NEW! 4.01 3.21 2.67 | C8051F534A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1500-5-ND NEW! 4.25 3.41 2.84 | C8051F534A-IT | C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25) 20-QFN 336-1501-5-ND NEW! 3.83 3.06 2.55 | C8051F536A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1502-5-ND NEW! 4.05 3.24 2.70 | C8051F536A-IT | C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1503-5-ND NEW! 3.62 2.90 2.42 | C8051F537A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 | LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1504-5-ND NEW! 3.85 3.08 2.57 | C8051F537A-IT | C8051F530ADK 


Single/Dual Battery, 0.9 ~ 3.6V, 64kB/32kB, smaRTC 


(8051F930x-X8051F92x devices are fully integrated mixed-signal System-in-a Chip MCUs. 

Performance Specifications: * Single/Dual Battery operation with in-chip dc-dc boost converter * High-speed pipelined 
8051-compatible microcontroller core (up to 25MIPS) « In-system, full-speed, non-intrusive debug interface (on-chip) 
True 10-Bit 300ksps 23-channel single-ended ADC with analog multiplexer * 6-Bit programmable Current Reference « Pre- 
cision programmable 24.5MHz internal oscillator with spread spectrum technology. * SMBus/I2C, Enhanced UART and two 
Enhanced SPI™ serial interface implemented in hardware « Programmable Counter/Timer Array (PCA) with three capture/ 
compare modules and Watchdog Timer function * On-chip Power-On Reset, Von Monitor and Temperature Sensor 

With on-chip Power-on Reset, Vop monitor, Watchdog Timer and clock oscillator, the C8051F93x-C8051F92x devices are 
truly stand-alone System-on-a-chip solutions. The flash memory can be reprogrammed even in-circuit, providing non-volatile 


lock, 10-Bit ADC MCUs 


data storage and also allowing field upgrades of the 8051 firmware. User software has complete control of all peripherals and 
may individually shut down any or all peripherals for power savings. The on-chip Silicon Laboratories 2-Wire (C2) Develop- 
ment Interface allows non-intrusive (uses no on-chip resources), full speed, in-circuit debugging using the production MCU 
installed in the final application. This debug logic supports inspection and modification of memory and registers, setting 
breakpoints, single stepping and run and halt commands. All analog and digital peripherals are fully functional while debug- 
ging using C2. The two C2 interface pins can be shared with user functions, allowing in-system debugging without occupying 
package pins. Each device is specified for 0.9V ~ 1.8V or 1.8V ~ 3.6V operation over the industrial temperature range (-40 ~ 
85°C). The port I/O and RST pins are tolerant or input signals up to 5V. The C8051F930/20 are available in 32pin QFN or LOFP 
packages and the C8051F931/21 are available in a 24-pin QFN package. 


Flash Digital Inter- Development 
Memory | RAM Port Timers | PCA Serial nal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Other Osc. (peak) | Package | Part No. 25 100 | Part No. Part No. 
UART, EMIF, 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 ie 
64K =| 4352 24 4 6 120, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs +2% 25 32-LQFP | 336-1466-ND 7.58 6.07 5.06 | C8051F930-GQ €8051F930DK 
UART, EMIF, 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 mn 
64K =| 4352 24 4 6 120, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs +2% 25 32-QFN | 336-1467-ND 6.39 5.12 4.26 |C8051F930-GM | C8051F930DK 
UART, I2C, 10-Bit, 15-Ch., smaRTClock; up to 15 5 
64K =| 4352 16 4 6 SPI 300ksps 2 touch sense inputs +2% 25 24-QFN | 336-1468-ND 5.72 4.58 3.81 | C8051F931-GM | C8051F930DK 
UART, EMIF, 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 F 
32K | 4352 24 4 6 12C, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs +2% 25 32-LQFP | 336-1469-ND 6.73 5.39 4.49 | C8051F920-GQ (8051 F930DK 
UART, EMIF 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 x 
32K | 4352 24 4 6 12C, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs +2% 25 32-QFN | 336-1470-ND 5.69 4.56 3.80 |C8051F920-GM  |C8051F930DK 
UART, I2C, 10-Bit, 15-Ch., smaRTClock; up to 15 é 
32K | 4352 16 4 6 SPI 300ksps 2 touch sense inputs +2% 25 24-QFN | 336-1471-ND 5.13 4.11 3.42 | C8051F921-GM =| C8051F930DK 
(Continued) 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont) 
USB Microcontrollers Integrated USB 2.0 Function Controller 


The USB Microcontroller family features an on-board universal serial bus (USB) 2.0 function controller with integrated 


rand on-chip clock recovery. No resistors, crystal, regulator, EEPROM or other external components are 


serial interfaces. On-chip analog features include a multi-channel 10-bit ADC, voltage reference, oscillator, comparators 
and a temperature sensor. Available in a 32-pin LOFP or a 28-pin MLP (mm5x5mm), these devices provide a single-chip 


required. On-chip digital resources include a pipelined 25MIPS, 8051 CPU with 16kB Flash and UART, SMBus and SPI™ _ solution for embedded USB applications. 


Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Osc (peak) Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 7 
64K 5376 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 48-TQFP 336-1298-ND 11.23 8.99 7.49 | C8051F340-GQ (8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 7 
64K 5376 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 41.5% 48 32-LQFP 336-1300-ND 10.89 8.72 7.26 | C8051F342-GQ (8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 
64K 5376 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 41.5% 25 48-TOFP 336-1302-ND 10.89 8.72 7.26 | C8051F344-GQ (8051F343DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., i 
64K 5376 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 41.5% 25 32-LQFP 336-1304-ND 10.33 8.27 6.89 | C8051F346-GQ (8051F343DK 


SB 2.0, SP U-Bit, 1/-Ch., 


32k | 3328 | 40 4 Sane Sine aie 2 | 215% | 48 | 48-T0RP 336-1299-ND 10.01 8.01 6.68 | c805iF41-ca | cs05iF340DK 
32x | 3328 | 25 4 5 AR Sune tba 2 | 215% | 48 32-LOFP 336-1301-ND 947 7.58 6.32 | C8051F343-Ga | C8051F343DK 
32x | 3328 | 40 4 5. fi] amar snips Denies 2 | 215% | 25 | 48-T0ORP 336-1303-ND 947 7.58 6.32 | C8051F345-Ga | c8051F343DK 
32k | 3328 | 25 4 5 | vant Sinus | zoenepe | 2 | 215% | 25 | 92-LarP 336-1305-ND 871 697 5.81 | c8051F347-ca | c8051F347DK 


USB 2.0, UART, | 10-bit, T/-Ch., 


16K 2304 25 4 5 SMBus, SPI. 200ksps 2 41.5% 25 32-LQFP 336-1259-ND 7.81 6.25 5.21 | C8051F320-GQ (8051F320DK 
USB 2.0, UART, | 10-Bit, 13-Ch., 6 
16K 2304 25 4 5 SMBus, SPI 200ksps 2 41.5% 25 28-MLP 336-1261-ND 6.66 5.33 4.44 | C8051F321-GM (8051F320DK 


General Purpose Microcontrollers Outstanding Value for Comprehensive MCUs 


The General Purpose Microcontroller family offers outstanding value and performance for embedded control applications. 
Each device features a 25MIPS pipelined 8051 CPU with 8kB Flash, UART and SPI™ serial interfaces, internal oscillator and Development tools are easy to use and come complete with all of the hardware and software needed to design complex 
numerous digital I/O options 


On-chip analog features include 32-channel, 8-bit ADC and two comparators. 


electronics systems on a standard Windows PC. 


Flash Digital Development 

Mem. | RAM Port | Timers Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) Buses ADC1 Comp. Osc (peak) | Package Part No. 1 25 100 | PartNo. Part No. 
8K 256 22 3 UART, SPI 8-Bit, 32-Ch. 100ksps 2 +20% 25 32-LQFP 336-1009-1-ND 5.03 3.62 2.87 | C8051F221R €8051F226DK 
8K 256 22 3 UART, SPI = 2 +20% 25 32-LQFP 336-1012-1-ND 4.80 3.46 2.74 | C8051F231R €8051F226DK 
32K 256 25 4 SMBus™, SPI, UART _ 2 +25% 25 32-LQFP 336-1509-ND NEW! 8.10 6.48 5.40 | C8051F349-GQ | C8051F340DK 
32K 256 40 4 SMBus™, SPI, UART = 2 +25% 25 48-TQFP 336-1508-ND NEW! 8.82 7.06 5.88 | C8051F348-GQ | C8051F340DK 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package 


The Small Form Factor family is optimized for space-constrained, low-power, low-cost applications in consumer, industrial, 
communications and automotive markets. Development is quick and easy due to low-cost, professional development tools 


and in system debug. Features: © C8051F311, C8051F300, C8051F302, C8051F31x: Temperature Sensor » C8051F330, 
C8051F332, and C8051T600: Temperature Sensor and VREF * C8051F36x: 16 x 16 MAC and Temperature Sensor 


Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package Part No. fl 25 100 Part No. Part No. 
sk | 1280 | 25 4 g. [UART. Sim) 10-Bit t7eChs, | 2 | 22% | 25 | 28MLP | 336-1152-ND 434 368 3.20 | C8051F313 (8051F310DK 
SMBus 200ksps 
8k | (256 8 3 | eh = a + | 220% | 25 | 44-MLP |  336-1046-1-ND 337 241 1.93 | c80siF303R | -‘C8051F300DK 
4K | (256 8 3 a] ean = = + | 220% | 25 | 44-MuP |  336-1063-1-ND* 3.01 215 1.72 | c80siF304R | ‘c8051F300DK 
2k | 256 8 3 8 | Sanus = _ + | 220% | 25 | 44-MLP ]  336-1064-1-ND 291 208 1.67 | C80siF305R | C8051F300DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, ‘ : ery : 
32k | 2368 | 24 4 6. rayne Dotiene” | zon’ | 2 | 22% | 50 | S2-LarP | 336-1316-ND 871 697 5.81 | C8051F410-6a | C8051F410DK 
32k | 2368 | 20 4 g | UART. SPI | 12-Bit, 8-Ch., )12-Bit,| 5 | 49% | so | 28-0FN | 336-1309-ND 7.00 560 4.67 | c80siF411-cm | c8o5ie410Dk 
SMBus 200ksps 2-Ch. 
UART, | 10-Bit, 16-Ch,, | 10-Bit, 5 ’ Tyee ; 
32k | 4K 39 4 3 | gwpus se | 200mspe | ton | 2 | 22% | 100. | 48-TaFP | 396-1407-ND 977 782 6.51 | C805iF360-G0 | C8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, 5 ; ae ; 
32k | 4K 27 4 3 | gwpus set | 200mspe | ton | 2 | 22% | 100 | 92-LoFP | 396-1408-ND 9.07 7.26 6.05 | C80siF361-Ga | C8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, 7 : peer, : 
32k | 4K 24 4 3 | gwpus ser | 200nsps | ton | 2 | 22% | 100. | 280FN | 396-1409-5-ND 7.65 612 5.10 | C80siF362-6m | c8051F360DK 
tek | 2368 | 24 4 g | UART. SPI | 12-Bit,8-Ch., )12-Bi) 5] 9%, | 50 | ge-LorP |  336-1310-ND 788 630 5.25 | C80siF412-Ga | c805iF410DK 
SMBus 200ksps 2-Ch. 
UART, SPI_| 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, . : ay : 
tek | 2368 | 20 4 By | a Dotiene” | zor’ | 2 | 22% | 50. | 2e-0RN | 396-1911-ND 650 521 4.34 | c80siF413-cm | c8051e410DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., | _ ; : Rea ; 
tek | 1280 | 29 4 © aa el oe 2 | 22% | 25 | 32-LorP | 336-1252-ND 641 513 4.28 | C80siF310-Ga | C8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., | _ ‘ : ae ; 
tek | 1280 | 25 4 | aheie cer oie 2 | 22% | 25 | 2eMLp | 336-1254-ND 5.74 459 3.83 | C8051F311-GM | C8051F310DK 
sk | 1280 | 32 3 | — | Ur ee = 2 | 20% | 25 | 48-TorP | 336-1236-ND 594 4.76 3.96 | C8051F206-GQ | C8051F206DK 
sk | 1280 | 32 3 | —| Uae cree a 2 | 220% | 25 | 48-TorP | 336-1240-ND 5.18 414 3.45 | c80siF226-ca | c8051F226DK 
8k | 1280 | 32 a3 | —| Ue = a 2 | 220% | 25 | 48-TorP | 336-1244-ND 482 386 3.21 | C80siF236-Ga | c8051F226DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., : ; ar: ; 
sk | 1280 | 29 4 Sl aueeeeet | one 2 | 22% | 25 | 32-LorP | 336-1255-ND 5.00 4.00 3.33 | C8051F312-Ga | C8051F310DK 
sk | 1280 | 29 4 5. | -ettnn ap) = _ 2 | 22% | 25 | 32-LorP | 336-1257-ND 421 337 2.81 | C80siF314-Ga | c8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-ch., | _ A : ee ; 
sk | 1280 | 25 4 Slavs cal Sohne 2 | 22% | 25 | 28MLP | 336-1256-ND 464 3.71 3.09 | C805iF313-GM | C8051F310DK 
sk | 1280 | 25 4 5 | gags ty a = 2 | 22% | 25 | 28MLp | 336-1258-ND 3.92 314 2.61 | c80siF315-Gm | c805iF310DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, ; : ary ; 
8k | 768 17 4 aera ee a 2% | 25 | 20MLP | 336-1262-ND 477 382 3.18 | C8051F330-6m | c8051F330DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, ; ; meas , 
8k | 768 17 4 Seu Gal kee ee 2% | 25 | 20-DIP | 336-1263-ND 522 418 3.48 | C80siF330-GP | c8051F330DK 
8k | 768 17 4 Be lhatinn cael = = 1 12% | 25 | 20-0FN | 336-1265-ND 428 3.42 2.85 | C805iF331-M | C8051F330DK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 
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y ©8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 
Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package (Cont) 


SILICON LABS 
Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
8K 256 32 3 _ eo ee — 2 +20% 25 48-TQFP 336-1238-ND 4.91 3.93 3.27 | C8051F220-GQ €8051F226DK 
8K 256 32 3 = vee — = 2 +20% 25 48-TQFP 336-1242-ND 4.61 3.69 3.08 €8051F230-GQ €8051F226DK 
8K 256 22 3 — meee eee = 2 +20% 25 32-LQFP 336-1239-ND 4.37 3.50 2.91 (8051F221-GQ €8051F226DK 
8K 256 22 3 = et — = 2 +20% 25 32-LQFP 336-1243-ND 4.16 3.33 2.78 (8051F231-GQ C8051F226DK 
UART, 8-Bit, 8-Ch., 9 iy - | - 
8K 256 8 3 3 Sune odksps = 1 42% | 25 | 11-MLP |  336-1245-ND 3.35 269 2.24 | C8051F300-GM | C8051F300DK 
8K 256 8 3 3 ae — = 1 42% | 25 | 11-MLP | 336-1247-ND 3.20 256 213 | C8051F301-GM | C8051F300DK 
UART, 8-Bit, 8-Ch., 9 A = | 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps _ 1 +20% 25 11-MLP 336-1248-ND 3.13 2.51 2.09 | C8051F302-GM C8051 F300DK 
8K 256 8 3 3 eae _ — 1 +20% 25 11-MLP 336-1249-ND 3.02 2.42 2.01 €8051F303-GM C8051F300DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., 7 | ear 5 
4K 768 7 4 3 SMBus, SPI 200ksps _ | +2% 25 20-MLP 336-1266-ND 3.56 2.85 2.37 | C8051F332-GM €8051F330DK 
4K 768 17 4 3 Situ Spi _ _ 1 +2% 25 20-MLP 336-1267-ND 3.26 2.61 2.18 €8051F333-GM €8051F330DK 
4K 256 8 3 3 SH _ _ 1 +20% 25 11-MLP 336-1250-ND 2.68 2.15 1.79 | C8051F304-GM C8051F300DK 
2K 768 vd 4 3 ve ar age _ 1 42% 25 20-MLP 336-1268-ND 3.02 2.42 2.01 (8051F334-GM €8051F330DK 
2K 768 17 4 3 sik Si _ — | 42% 25 20-MLP 336-1269-ND 2.70 2.16 1.80 | C8051F335-GM €8051F330DK 
2K 256 8 3 3 eae _ — 1 +20% 25 11-MLP 336-1251-ND 2.61 2.09 1.74 | C8051F305-GM €8051F300DK 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller 


Each CAN MCU features a 25MIPS pipelined 8051 CPU, an integrated CAN 2.0B controller, 64kB of Flash, 4kB of SRAM, external memory interface and numerous digital I/O options. Dual UARTs, SMBus and SPI™ serial interfaces and on-chip analog 
capabilities including ADC, DAC, voltage reference, internal oscillator and temperature sensor make these products an ideal solution for industrial control and automotive applications. Features: * Ext. Memory Interface, Temperature Sensor, VREF 


Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc | (peak) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. Part No. 
CAN2.0B, 5 , ; 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2uarts, | OBR Ich. | Be Bch eet 3 | SRY) 29% | 25 | 100-TOFP | 396-1053-1-ND~* 1886 1357 10.77 | c8051F042R | C8051FO40DK 
SMBus, SPI Sps 500ksps | 2-Ch. PGA 
CAN2.0B, | 49.Bit, 13-Ch +60V 
64K | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, yd =| -3 2% | 25 | 100-TaFP | 336-1156-ND 875 7.68 6.46 | C80siFo44 | _ca051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | 46-it, 2-ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | 2UARTs, 2 2-Ch. ; 8-Ch. >| 3 | pma | 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1074-1-ND* 1924 14.81 12.34 | c8osiFos2R | c80siFO60DK 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.0B, | 46-it, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 24 5 6 ||:2iuante,.|) Peet ee >|} 3 | pma | 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1073-1-ND* 20.60 15.85 13.21 | ca051F0e1R | C8051FO6ODK 
SMBus, SPI sps sps_ | 2-Ch. 
CAN2.0B, | 46-it, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 24 5 6 | 2UARTs, ae bea >|} 3 | pma | 2% | 25 | 64-TOFP | 336-1075-1-ND* 1872 14.41 12.01 | c8osiFos3R | c80s1FO60DK 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2-08, | 4o-pit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352] 64 5 6 | Quarts, | 1280 13 0h. » 8-Ch. | 3 2% | 25 | 100-TaFP | 336-1204-ND 13.80 11.19 9.70 | c80siFo40-Ga | c8osiFo4oDK 
SMBus, SPI ‘Sps 500ksps | 2-Ch. PGA 
CAN2.0B. | 49.pit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTS ee oe | evtiaoe | och’ | 3 | boa. | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1207-ND 11.84 9.60 8.32 | c8051F042-Ga | c80siFo40DK 
SMBus, SPI eps ahs | eal 
CAN2-08, | 40-Bit, 13-Ch +60V 
64K | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, Ae ee | 42% | 25 | 100-TaFP | 336-1209-ND 1170 9.36 7.80 | c8051F044-Ga | c80si1Fo40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 46-it, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | Quarts, | TeAr 2h ; 8-Ch. >| 3 | pma | 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1213-ND 18.98 15.39 13.34 | c8051Fo60-Ga | c80siFo60DK 
SMBus, SPI sps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.0B, | 46-pit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | 2UARTs, peel peau | 3 | pma | 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1216-ND 16.13 13.08 11.34 | c8051Fo62-Ga | c80siFo60DK 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.08, | 4o-pit, 13-ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64K | 4352] 32 5 6 | 2UARTs, p19 Ol , B-Ch. | 3 42% | 25 | 64-ToFP | 336-1206-ND 13.26 10.76 9.33 | c8051F041-Ga | c8osi1Fo40DK 
SMBus. SPI 100ksps 500ksps | 2-Ch. PGA 
CAN2.0B. | 40.pit, 13-ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64K | 4352 | 32 5 6 | 2UARTS eT eee | ee vtkene | och’ | 3 | pon. | 22% | 25. | 64-TaFP | 336-1208-ND 13.82 11.06 9.21 | c8051F043-Ga | c80siFo4oDK 
SMBus, SPI eps en ae 
CAN2.0B, | 4.pit, 13-ch +60V 
64k | 4352] 32 5 6 | 2UARTs, prea | fe — | 3 2% | 25 | 64-ToFP | 336-1210-ND 11.07 8.86 ~—7.38 | C8051F045-Ga | c80si1FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | 46-it, 2-ch. | 10-Bit, 8-Ch.| 12-Bit 
64K | 4352 | 24 5 6 | 2uaRTs, | TORE eh Ot een a] 3 | DMA] 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1215-ND 1726 14.00 12.13 | c80siFo61-Ga | c80si1Fo60DK 
SMBus, SPI ope ech eas 
CAN2.0B, | 46-it, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 24 5 6 | 2UARTS, | Te ie lech | 3 | DMA | 22% | 25 | 64-TaFP | 336-1217-ND 15.69 12.72 11.03 | c8051Fo63-Ga | c80si1Fo60DK 
SMBus, SPI SPs eps | eu: 
CAN2-08, | 49.Bit, 13-Ch +60V 
32k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, os = | 3 2% | 25 | 100-TaFP | 336-1211-ND 10.98 8.79 7.32 | c80siFo4e-ca | c8osiFo4oDK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 4.pit, 13-ch +60V 
32k | 4352 | 32 5 6 | Quarts, | 18h och) — | 3 | RY) 22% | 25 | e4-rare | 336-1212-np 10.28 8.23 6.86 | C8051F047-Ga | c80si1Fo40DK 
SMBus, SPI oe 
UART, | 10-Bit, 16-Ch. 10-Bit, 22% ; aa ; 
16KB | 768 | 17 4 3 ll cupic Sei -oohkere — {Psy 4 | — | #20 | 25 | 20-arn | 336-1429-5-not 5.24 4.20 3.50 | C8051F336-GM | C8051F336DK 
UART, 12% 
16KB | 768 | 17 4 250 Sipe Se = = — | 1 | — | 22 | 25 | 20-arn | 336-1428-5-nDt 4.46 3.57 2.97 | C8051F337-GM | C8051F336DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch. 10-Bit, 12% 
teKB | 768 | 21 4 3) Susie Seil sonneee — [Pay 1 | — | ae | 26 | 2eorn | 336-1427-5-.not 533 4.27 3.56 | C8051F338-GM | C8051F336DK 
UART, 12% ; nent ; 
tee | 768 | 21 4 3 | sane Set = = — | 1 | — | 2% | 25 | 2a0rn | 936-1426-5-not 4.50 3.60 3.00 | C8051F339-GM | C8051F336DK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. + Tube (Continued) 
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’  C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont) 
siicon Laps Automotive 


Flash Digital Development 

Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Temp. Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs | Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC Comp. Range Osc (peak) | Package Part No. ul 25 100 | Part No. Part No. 

2 | 256 | 16 | 3 | 3 | SPI, uART eee 1 | -40c°~ 125°C | 40.5% | 25 |20-TssoP| 336-1401-ND 3.85 3.08 2.57 | C8051F537-IT |ceo51F530Dk 

3k | 256 | 16 | 3 | 3 | LN20,5PL 12-Bit, 16-Ch., 1 | -40°c~ 125°C | 10.5% | 25 | 20-0FN, | 336-1342-ND 455 3.64 3.03 | C8051F530-IM |ceo51F530DK 
UART 200ksps 
2 Bj be 

32k | 256 | 40 | 4 | 6 FC, SPI, 128i 32°C, 2 |-40°c-125°c | 20.5% | 50 | 48-0FP | 336-1518-ND NEW! 6.90 552 4.60 | C8051F504-10 |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
°C, SPI, 12-Bit, 32-Ch., ee 

32k | 256 | 40 | 4 | 6 2 |-40°c~125°c | 20.5% | 50 | 48-QEN | 336-1519-5-NDt NEW! 641 514 4.28 | C8051F504-IM |cao51F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj id 

32 | 26 | 40 | 4 | 6 FC, SPI, 12-Bit, 32-Ch., 2 |-40°c~125°C | «1.0% | 50 | 48-aFP | 336-1520-ND NEW! 6.52 5.22 4.35 | C8051F505-I0 | C8051F500DK 
UART 200ksps 
2c, SPI, 12-Bit, 32-Ch., ers 3 

32k | 256 | 40 | 4 | 6 2 |-40°c~125°C | 21.0% | 50 | 48-0FN | 336-1521-5-NDt NEW? 6.06 4.85 4.05 | C8051F505-IM |ceo51F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj i 

32k | 256 | 24 | 4 | 6 PC, SPI, 12-Bit, 28-Ch., 2 |-40°c~125°c | 20.5% | 50 | 32-0FP | 336-1522-ND NEW! 6.48 5.19 4,33 | C8051F506-I0 |cao51F500Dk 
UART 200ksps 
°c, SPI, 12-Bit, 28-Ch., Boats : 

32k | 256 | 24 | 4 | 6 2 |-40°c~125°C | 20.5% | 50 | 32-QFN | 336-1523-5-NDt NEW! 5.92 4.74 3.95 | C8051F506-IM |ceo51F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj x 

32k | 256 | 24 | 4 | 6 FC, SPI, 12-Bit, 28-Ch., 2 |-40°c~125°c | +1.0% | 50 | 32-0FP | 336-1524-ND NEW! 612 4.90 4.08 | C8051F507-10 |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj i 

32k | 256 | 24 | 4 | 6 MC, SPI, 12-Bit, 26-Ch., 2 |-40°c~125°C | 21.0% | 50 | 32-0FN | 336-1525-5-NDt NEW! 554 4.43 3.70 | C8051F507-IM |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj bs 

oak | 256 | 40 | 4 | 6 PC, SPI, 12-Bit, 32-Ch., 2 |-40°c~125°c | 20.5% | 50 | 48-0FP | 336-1510-ND NEW! 758 6.07 5.06 | C8051F500-10 |caos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj i 

64k | 256 | 40 | 4 | 6 FC, SPI, 12-Bit, 32-Ch., 2 |-40°c-125°¢ | 20.5% | 50 | 48-0FN | 336-1511-5-NDt NEW! 7.05 5.64 4.70 | C8051F500-IM | ceo51F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj w 

oak | 256 | 40 | 4 | 6 FC, SPI, 12-Bit, 26-Ch., 2 |-40°c~125°c | +1.0% | 50 | 48-0FP | 336-1512-ND NEW! 728 5.83 4.86 | C8051F501-I0 |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj © 

64k | 256 | 40 | 4 | 6 PC, SPI, 12-Bit, 28-Ch., 2 |-40°c~125°C | 21.0% | 50 | 48-QFN | 336-1513-5-NDt NEW! 677 5:42 4.52 | C8051F501-IM |ceo51F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj = 

oak | 256 | 24 | 4 | 6 paneeh 12-Bit, 28-Ch., 2 |-40°c~125°¢ | 20.5% | 50 | 32-0FP | 336-1514-ND NEW! 722 578 4,82 | C8051F502-10 |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj i 

oak | 256 | 24 | 4 | 6 MC, SPI, 12-Bit, 26-Ch., 2 |-40°c~125°¢ | 20.5% | 50 | 32-0FN | 336-1515-5-NDt NEW! 659 5.28 4.40 | C8051F502-IM |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj i 

ek | 256 | 24 | 4 | 6 PC, SPI, 12-Bit, 28-Ch., 2 |-40°c~125°c | 21.0% | 50 | 32-0FP | 336-1516-ND NEW! 685 549 4.57 | C8051F503-10 |ceos1F500Dk 
UART 200ksps 
2 Bj i 

oak | 256 | 24 | 4 | 6 PC, SPI, 12-Bit, 26-Ch., 2 |-40°c~125°C | 21.0% | 50 | 32-QFN | 336-1517-5-NDt NEW! 626 5.01 4.18 | C8051F503-IM | ceo51F500DK 
UART 200ksps 

t+ Tube 

C8051T High Performance Mixed-Signal MCUs OTP 

C80517x devices are fully integrated mixed-signal System-on-a-Chip MCUs. With on-chip Power-On Reset, Vpp monitor, Watchdog Timer and clock oscillator, the C8051T61x devices are truly stand- 


Performance Specifications: alone System-on-a-Chip solutions. User software has complete control of all peripherals and may individually shut down 
: pt : Fs P . any or all peripherals for power savings. 

* High-speed pipelined 8051-compatible microcontroller core (up to 25MIPS) Code written for the C8051T61x family of processors will run on the C8051F31x family of Mixed-signal ISP Flash 
* In-system, full-speed, non-intrusive debug interface (on-chip) Microcontrollers, providing a quick, cost effective way to develop code without requiring special emulator circuitry. The 
* C8051F31xISP Flash devices are available for quick in-system code development C8051T61x processors include aoe Laboratories 2-Wire ane Debug and Programming interiace, sunich glows not 
: ft . ; intrusive (uses no on-chip resources), full speed, in-circuit debugging using the production installed in the fina 

Precision calibrated 24.5MHz internal oscillator application. This debug logic supports inspection of the memory, viewing and modification of special function registers, 
°16kB (C80517610/1/6/7), 8kB (C8051T612/3/4/5, C8051T630/1 and C8051T600), 4kB (C8051T632/3) and 2kB setting breakpoints, single stepping, run and halt commands. All analog and digital peripherals are fully functional while 


(C8051T634/5) byte-programmable EPROM debugging using C2. The two C2 interface pins can be shared with user functions, allowing in-system debugging without 
* SMBus/I?C, Enhanced UART and SPI™ serial interfaces implemented in hardware occupying package pins. 
‘é a hit ti Each device is specified for 1.8V ~ 3.6 V operation over the industrial temperature range (C8051T61x: -45°C ~ 85°C; 
. ahaa einai . bit a PCA) with fi / dul d Watchdog Timer functi €8051T63x/60x: -40°C ~ 85°C). An internal LDO is used to supply the processor core voltage at 1.8V. The Port 1/0 and 
rogrammable Counter/Timer Array (PCA) with five capture/compare modules and Watchdog Timer function RST pins are tolerant of input signals up to 5V. The C8051T61x are available in 32-pin LOFP, 28-pin QFN and 24-pin QFN 
* On-chip Power-On Reset, Vpp Monitor and Temperature Sensor packages. 
Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers} PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit)| Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc |(peak)| Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 
UART 10-Bit, 8-Ch., j 
16K 1280 29 4 5 SMBus 500ksps _ _ 2 _ 2% 25 | 32-LQFP | 336-1435-ND 4.21 3.37 2.81 | C8051T610-GQ | C8051F610DK 
UART 10-Bit, 8-Ch., r ; apes : 
16K 1280 25 4 5 SMBus 500ksps _ _ 2 _ 2% 25 28-QFN | 336-1436-5-ND 3.33 2.67 2.22 | C8051T611-GM | C8051F610DK 
UART 10-Bit, 8-Ch., . 
16K 1280 21 4 5 SMBus 500ksps _ _ 2 _ +2% 25 24-QFN | 336-1437-5-ND 2.68 2.15 1.79 | C8051T616-GM | C8051F610DK 
16K 1280 21 4 5 ins _ _ _ 2 _ +2% 25 24-QFN | 336-1438-5-ND 2.36 1.89 1.58 | C8051T617-GM | C8051F610DK 
UART 10-bit, 8-Ch., 3 Tian : 
8K 1280 29 4 5 SMBus 500ksps _ — 2 _ +2% 25 | 32-LQFP | 336-1439-ND 3.29 2.63 2.19 | C8051T612-GQ | C8051F610DK 
UART 10-Bit, 8-Ch., i 
8K 1280 25 4 5 SMBus 500ksps _ — 2 _ 2% 25 28-QFN | 336-1440-5-ND 2.70 2.16 1.80 | C8051T613-GM | C8051F610DK 
8K 1280 25 4 § cea _ _ _ 2 _ 2% 25 28-QFN | 336-1442-5-ND 241 1.93 1.61 | C8051T615-GM | C8051F610DK 
UART, SPI™, |10-Bit, 16-Ch., 10-Bit, VREG, ; . ote . 
8K 768 17 4 3 PC 500ksps — 1-Ch. 1 LFO 2% 25 20-QFN | 336-1458-5-ND 2.27 1.82 1.52 | C8051T630-GM | C8051T630DK 
8K 768 17 4 3 CART SF _ _ _ 1 vars +2% 25 20-QFN | 336-1459-5-ND 2.18 1.75 1.46 | C8051T631-GM | C8051T630DK 
8K 256 8 3 3 ae NO = =— 1 VREG 42% 25 11-QFN | 336-1402-5-ND: 1.33 1.07 .89 | C8051T600-GM | C8051T600DK 
sk | 26] 8 | 3 | 3 te ges — | — | 1 | vree | «2% | 25 | 14-s01c | 336-1403-5-nD 133 1.07 89 | C8051T600-Gs | C8051T600DK 
UART, SPI, —_|10-Bit, 16-Ch., 10-Bit, VREG, is 
4K 768 17 4 3 2¢ 500ksps = 1-Ch. 1 LFO 2% 25 20-QFN | 336-1460-5-ND 1.80 1.44 1.20 | C8051T632-GM | C8051T630DK 
4K 768 A? 4 3 aia = = = 1 VAs 2% 25 20-QFN | 336-1461-5-ND 1.76 1.41 1.17 | C8051T633-GM | C8051T630DK 
UART, SPI, |10-Bil, 16-Ch., T0-Bit, VREG, ' 7 eyes f 
2K 768 17 4 3 eC 500ksps _ 1-Ch. 1 LFO 2% 25 20-QFN | 336-1462-5-ND 1.53 1.23 1.02 | C8051T634-GM | C8051T630DK 
2K 768 17 4 3 DART Srl — _ — 1 vn +2% 25 20-QFN | 336-1463-5-ND 1.42 1.14 95 | C8051T635-GM | C8051T630DK 


t+ Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Silicon Labs Digi-Key Price Silicon Labs 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
336-1188-ND 69.00 C8051 FO05DK 336-1317-ND 29.00 C8051F411EK 
SILICON LABS 336-1200-ND 79.00 C8051F020DK 336-1526-ND@ NEW! 50.00 8051F500-TB 
7 336-1205-ND 179.00 C8051F040DK 336-1527-ND@ NEW! 99.00 €8051F500DK 
M icrocontro | ler 336-1214-ND 179.00 8051F060DK 336-1488-ND 99.00 8051F530ADK 
336-1219-ND 99.00 C8051 F064EK 336-1489-ND 50.00 C8051 F530A-TB 
Development Tools S38 22ND _ CHOSE IDE 336-1404-ND 99.00 (8051T600DK 
Salen eon Cem Boenk 336-1405-ND 19.00 (8051T600SDB 
Development Kits: * Complete development/prototyping system » Prototyping/ 4 336-1406-ND 29.00 €8051T600QDB 
A : ae . 336-1246-ND 69.00 C8051F300DK 
demonstration board * In-system Flash programming « In-circuit debugging 336-1253-ND 69.00 8051F310DK 336-1430-ND@ 99.00 €8051F336DK 
* MCU configuration wizard 336-1260-ND 99.00 C8051F320DK 336-1443-ND@ 129.00 €8051T610Dk 
336-1306-ND 99.00 C8051F326DK 336-1464-ND@ 148.75 C8051T630DK 
IDE: * Source code editor, project manager * Flash programmer * Supports 336-1264-ND 69.00 C8051F330DK Se aie Se 
if “i sve IRECIE DUT ae ti i 336-1307-ND 99.00 C8051F340DK 2 I . 
full-speed, non intrusive in circuit debug logic ; Real-time breakpoints, 336-1083-ND 99.00 C8051 F350DK 336-1472-ND@ 51.25 8051F930-TB 
source-level debug * Conditional memory watch paints *Memory and register )==a36-4410-ND® 99.00 C8051F360DK 336-1507-ND@ NEW! 49.00 8051761 0DB24 
inspect/modify * Single-step and animated execution modes « Variable watch 336-1412-ND@ 50.00 C8051F360-TB 336-1505-ND@ NEW! 25.00 €8051T610DB32 
window 336-1314-ND 99.00 C8051F410DK 336-1506-ND@ NEW! 49.00 €8051T610DB28 
Digi-Key Price | Silicon Labs Digi-Key Price | Silicon Labs 
Description Part No. Each | Part No. Description Part No. Each | Part No. 
USB Debug Adapter 336-1182-ND 35.00 | DEBUGADPTR1-USB ToolStick Adapter Program F320 336-1448-ND 69.00 | TOOLSTICK320PP 
ToolStick User's Guide 336-1278-ND 11.63 | TOOLSTICK-EK ToolStick Adapter Program F321 336-1449-ND 69.00 | TOOLSTICK321PP 
Wireless Voice Transceiver Reference Design Kit | 336-1294-ND 222.00 | WL-TRANSCVR-RD ToolStick Adapter Program F326 336-1450-ND 69.00 | TOOLSTICK326PP 
Voice Recorder Reference Design Kit 336-1315-ND 49.00 | VOICE-RECORD-RD ToolStick Adapter Program F330 336-1451-ND 69.00 | TOOLSTICK330PP 
ToolStick Base Adapter 336-1345-ND 18.63 | TOOLSTICKBA ToolStick Adapter Program F340 336-1452-ND 69.00 | TOOLSTICK340PP 
ToolStick C8051F320/321 Daughter Card 336-1480-ND® 70.50 | TOOLSTICK321D0 ToolStick Adapter Program F360/363 336-1483-ND@ 68.75 | TOOLSTICK360PP 
ToolStick C8051F326/327 Daughter Card 336-1481-ND@ 10.50 | TOOLSTICK327DC Toorstick caper Erooram at Pere Pa eae 
ToolStick C8051F330 Daughter Card 336-1346-ND 10.50 | TOOLSTICK330DC Taolstick Adapter Promeamins90 aaah 40.00". | TOOLSTICKS2OPE 
ToolStick C8051F34x Daughter Card 336-1482-ND@ 10.50 | TOOLSTICK342DC 4 P 9 ¥ ‘| : 
; ToolStick Adapter Program F530MPP 336-1456-ND 69.00 | TOOLSTICK530MPP. 
ToolStick C8051F362 Daughter Card 336-1411-ND 10.50 | TOOLSTICK360DC. 7 z a 
; ToolStick Adapter Program F530TPP 336-1457-ND 69.00 | TOOLSTICK530TPP. 
ToolStick C8051F336 Daughter Card 336-1431-ND@ 10.50 | TOOLSTICK336DC 5 5 : u 
5 ToolStick Programming Platform F930 336-1477-ND® 68.75 | TOOLSTICK930QPP 
ToolStick G8051F530 Daughter Card Sob Ae/ NDS, 10.50 | TOOLSTICKS30ADC ToolStick Programming Platform F930 336-1478-ND@ 68.75 | TOOLSTICKS30MPP 
ToolStick €8051F931 Daughter Card 336-1474-ND@ 18.63 | TOOLSTICK931DC ToolStick Programming Platform F931 336-1479-ND® 68.75 | TOOLSTICK931PP 
University Starter Kit and Book 336-1432-ND 55.00 | MCUNIVERSITYKIT Current Sensor Evaluation Board 10A 336-1425-ND@ 19.95 _| S185XX-EVB 
University ToolStick Starter Kit 336-1433-ND@ 40.00 | TOOLSTICKUNISK CAP TOUCH SENSE Start Kit 336-1475-ND® 36.88 | CAPTOUCHSENSESK 
University ToolStick Daughter Card 336-1434-ND 25.00 | TOOLSTICKUNIDC CAP TOUCH SENSE Daughter Card 336-1476-ND@ 20.00 | CAPTOUCHSENSEDC 
ToolStick Debug Adapter 336-1347-ND 9.50 | TOOLSTICKDA ToolStick Daughter Card F500 336-1528-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK502DC 
ToolStick Starter Kit 336-1348-ND 26.56 | TOOLSTICKSK ToolStick Programming Platform F500 336-1529-ND® NEW! 68.75 | TOOLSTICK500QPP 
ToolStick Adapter Program F300 336-1444-ND 69.00 | TOOLSTICK300PP ToolStick Adapter Program F500 336-1530-ND@ NEW! 68.75 | TOOLSTICKS00MPP. 
ToolStick Adapter Program F310 336-1445-ND 69.00 | TOOLSTICK310PP ToolStick Programming Platform F502 336-1531-ND® NEW! 68.75 | TOOLSTICK502QPP 
ToolStick Adapter Program F311 336-1446-ND 69.00 | TOOLSTICK311PP ToolStick Adapter Program F502 336-1532-ND@ NEW! 68.75 | TOOLSTICK502MPP 
ToolStick Adapter Program F316 336-1447-ND 69.00 _| TOOLSTICK316PP @ ROHS Compliant 
Microcontroller Reference Designs AC Current Sensors 
Digi-Key Price Silicon Labs The Si85xx products are undirectional AC current sensors available in full-scale ranges of 5,10 and 20A. Si85xx products 
Description Part No. Each Part No. are ideal upgrades for older current-sensing technologies offering size, performance and cost advantages over current 
Digital Compass Reference Design 336-1165-ND 72.00 F350-COMPASS-RD transformers, Hall effect devices, DCR circuits and other approaches. The Si 85xx are extremely low loss, adding less 
Stepper Motor Reference Design 336-1319-ND 119.00 STEPPER-MTR-RD ian ed ma of eae ee and ve than 4 nH series mnducaica nite sansing path at 25°C. Current-sensing 
USB Mass Storage Reference Design 336-1320-ND 99.00 | USB-MSD-RD Pastis eS indie iy aC e other package ae 0 Sadie: ie ‘age 0} each aiferissdinacea 
Temperature Compensated RTC Reference Design 336-1351-ND 99.00 | TEMPCOMPRTC-RD atures: » Single-chip AC current sensor/conditioner * Leading-edge noise suppression eliminates need for leading-edge 
Multi-Phase POL Reference Design 336-1323-ND 199.00 MULTIPHSPOL-RD blanking ing-Pong” output version allows one Si85xx to replace low current transformers in full-bridge applications 
PoE with Voice Transmission Reference Design 336-1326-ND 69.00 POE-VOICE-RD * FAULT output helps safeguard operation * 1000 VDC isolation * Accurate to +5% of measurement * Large 2 Vpp output 
Sensorless BLDC Motor Reference Design 9 336-1329-ND 119.00 SLBLDC-MTR-RD pins signal at full scale * High-side or low-side current sensing * -40°C ~ 125°C operating range (Si85x4/5/6) » Low cost 
9 - ° 12QFN package Applications: * Power supplies * Motor controls » Lighting equipment « Industrial equipment 
Out-Put | Current | Digi-Key Price Each Silicon Labs 
SPI to 2c Bridge Description Mode (A) Part No. 1 25 100 | PartNo. 
IC AC Current Sensor Single 5 336-1413-5-ND = 1.53 1.09 .84 | $18501-B-GM 
A Single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander that allows a SPI master to communicate as an |2C master device. IC AC Current Sensor Single 10 336-1414-5-ND = 1.61 1.15 .88 | $18502-C-GM 
Features: * 4-wire SPI bus operates at frequencies up to 1MHz « Fully functional I2C master transmit and receive IC AC Current Sensor Single 20 336-1415-5-ND 1.71 1.22.94 | S18503-B-GM 
operation * I2C data at frequencies configurable up to 400kHz * 255 byte data receive and transmit buffers « Internal IC AC Current Sensor Single 5 336-1416-5-ND 1.61 1.15 88 | S18504-B-IM 
oscillator * 2.4V ~ 3.6V operation * Active LOW interrupt output © 5 volt tolerant 1/0 pins * 8 general purpose I/O pins IC AC Current Sensor Single 10 336-1417-5-ND 1.69. 1.20 93 | $18505-B-IM 
IC AC Current Sensor Single 20 336-1418-5-ND 1.80 1.28 99 | SI8506-B-IM 
Digi-Key Price Each Silicon Labs IC AC Current Sensor Dual 5 336-1419-5-ND = 2.40 1.72 1.32 | $18511-B-GM 
inti IC AC Current Sensor Dual 10 336-1420-5-ND = 2.52 1.80 1.39 | $18512-B-GM 
Deserinlon se ari: ye copes Og [shart Nos IC AC Current Sensor Dual 20 | 336-1421-5-ND 269 1.92 1.48 | Si8513-B-GM 
SPI-I2C Bridge Device and GPIO Port Expander 336-1324-ND® 3.20 2.56 2.13 | CP2120-GM IC AC Current Sensor Dual 5 336-1422-5-ND 2.52 180 1.39 | $18514-B-IM 
Evaluation Kit for CP2120 336-1325-ND 39.00 — __— | CP2120EK IC AC Current Sensor Dual 10 | 336-1423-5-ND 2.65 1.89 1.46 | ‘$18515-B-I 
@ RoHS Compliant IC AC Current Sensor Dual 20 | 336-1424-5-ND 2.83 2.02 1.55 | SI8516-BIM 


USB to UART Bridge 


The CP210x is a single-chip USB to UART bridge that converts data traffic between USB and UART formats. The chip 
includes a complete USB 2.0 full-speed function controller, bridge control logic and a UART interface with transmit/receive 
buffers and modem handshake signals. The device also features on-board EEPROM, a voltage regulator, a USB transceiver 


and an integrated internal oscillator, eliminating external components generally required in USB applications. System 
development is further simplified by the CP210xEK evaluation kit, which includes a complete USB to RS-232 evaluation 
board and royalty-free device drivers for PC and Macintosh platforms. 


EEPROM RAM Digital Port Serial Internal Digi-Key Price Silicon Labs 
(bytes) (bytes) 1/0 Pins Buses Osc. Other Package Part No. Each Part No. 
1024 1kB _ UART to USB Bridge Yes Voltage Regulator host 1/0 28-QFN 336-1161-ND 29.00 CP2102EK 
1024 1kB 4 UART to USB Bridge Yes Voltage Regulator RS485, Split Vopio 28-QFN 336-1163-ND 29.00 CP2103EK 
USB UART 
2.0 Baud RX/TX Digi-Key Price Each Silicon Labs 
(Mbps) EEPROM Clock Rates Buffer Package Part No. 1 25 Part No. 
12 512B Internal 300bps to 921.6kbps 512B 28-MLP (5mm x 5mm) 336-1162-ND® 5.00 4.00 CP2101-GM 
12 1024B Internal 300bps to 921.6kbps 640B 28-MLP (5mm x 5mm) 336-1160-ND@ 3.98 3.19 CP2102-GM 
12 1024B Internal 300bps to 1Mbits 576B / 640B 28-QFN (5mm x 5mm) 336-1164-ND@ 5.36 4.29 CP2103-GM 
@ RoHS Compliant 


Ethernet Controllers 


The CP220x is a single-chip Ethernet controller containing an integrated IEEE 802.3-compliant Media Access Controller 
(MAC), a 10 Base-T Physical Layer (PHY), and 8 kB of non-volatile Flash memory available in either a 28-pin QFN (5mm x 
5mm), or 48-pin TOFP (9mm x 9mm) package. The on-chip Flash memory may be used to store user constants, web server 


content, or can be used as general purpose nonvolatile memory. The Flash is factory pre-programmed with a unique 48-bit 
MAC address stored in the last six memory locations. Having the unique MAC address stored in the CP220x often removes 
the necessary serialization step from the product manufacturing process of most embedded systems. 


Flash Parallel Parallel Host Auto- Pre-Programmed RAM Temperature Digi-Key Price Each Silicon Labs Development Kit 
(kB) Host Interface Interface Speed | Negotiation | MAC Address Size LEDs Range Package Part No. Part No. Part No. 
8 | 8-bit Non-Multiplexed EMIF | 30 Mbps Yes Yes (2B and Sethi -40°C ~ 85°C (ora Sn 336-1312-ND@ 8.44 6.75 | cP2200-Ga ETHERNETDK 
8 |  8-bit Multiplexed EMIF 25 Mbps Yes Yes aa a ane -40°C ~ 85°C ie sen 336-1313-ND@® 7.16 5.73 | CP2201-6M ETHERNETDK 
Evaluation Kit for CP2201 Ethernet Controller ......0<.00...0scsosesaneccsasenranawoandaaeaacchesenssaancamnaarancuiaseanhanmenanbnaa aes chodenhaneweuntaananecns 336-1316-ND 30.00 = CP2201EK =- 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Wireline Products 
SILICON LABS 


ISOmodem® Embedded Modems 


Silicon Laboratories’ embedded modem solutions are most feature rich, compact and flexible 2400 baud relay, opto-isolators and 2-4 wire hybrid. 
modems on the market. Available in two 16-pin SOIC packages, the Si2401 and Si2400 embedded modem __ Features: * Simple AT command UART interface * Globally compliant line interface » Line-in-use and parallel 
solutions eliminate the need for a separate DSP data pump, modem controller, codec, isolation transformer, phone intrusion detection * Caller ID detection and decode 


Maximum System-Side 
Data Voice Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Rate Codec Package Part No. 1 25 Part No. 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps No 16-SOIC 336-1095-ND® 25.02 24.11 $12401-FS 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps Yes 16-SOIC 336-1093-ND 28.14 26.36 $12400-KS 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for the SI2400 with a UART Interface .. 336-1166-ND 150.00 SI2400URT-EVB 
Evaluation Board for the SI2401 with a UART Interface ........... 0... cc cece eee eee eee nee eee nee eee etna eee eee 336-1167-ND 150.00 $12401FS10-EVB 
DIMF: Decoder Kites ssesaecianesneateanaitsnaiteadadtshetieinaasehad sehen su dau Gheaasednahedaaba dade edaayedaudadadvecanhadiaesiiad 336-1283-ND 149.00 DTMFDECODER-RD 
EmbeddediEthemot'Development Kits: ccc ccsissncausicses snsdeudanns Saaule ssi oesnu else dinipecnuildalsind ncinclea tele ealnuslge tinhteleiuete 336-1284-ND 119.00 ETHERNETDK 
Embedded’ Maden Development Kits... c.ccccscccssnecstenapemend sacar acaasacensscondbdandasendecsaresnadadiesesansbenans asics 336-1285-ND 129.00 MODEMDK 
@ RoHS Compliant 
ProSLIC® 


Subscriber line interface circuit (SLIC), codec and battery generation functionality. Combined with Silicon from a single 3.3V or 5V supply. Software configurable features include 5 REN internal ringing up to 90 
Laboratories’ Si3201 linefeed integrated circuit, the Si3210 packs maximum performance and flexibility into a VPK, DTMF generation and decoding and a comprehensive set of telephony signaling capabilities for global 
1.5 inch? footprint, making it the smallest single-channel telephony interface available. The integrated battery operation with only one hardware solution. The Si3230 provides the same performance of the Si3201 without 
supply continuously adapts its output voltage to minimize power and enables the entire solution to be powered _ the integrated codec. 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Part No. al 25 100 Part No. 
Single’ Channel SLIC Codecaiss <.iicesisidae niadaeiaisaenaciaciaidseinaidygialdeeasiteeaiide’e 336-1287-5-ND 8.10 6.84 5.51 $13215-B-FM 


Clock and Data Recovery ICs 


Features * Multi-rate operation: OC-3/12/48. STM-1/4/16, GbE and 2.7 Gbps * Low jitter generation; low power operation * DSPLL Technology eliminates external loop filter components 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, 2.5V ... 20-MLP 336-1120-ND 24.69 24.03 S15010-BM 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, with Limiting Amp, 3.3V ...............0:cccces ee eee eens eee 28-MLP 336-1277-ND® 26.29 24.99 $15013-D-GM 
OC-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7 Gbps, 2.5V................0:0 cece eee 20-MLP 336-1128-ND 78.45 69.39 $15020-BM 


@ RoHS Compliant 


SiPHY® High-Speed Transceivers 


Features: ¢ Integrated limited amplifier, CDR, CMU, and MUX/DEMUX * Low jitter generation; <2.0 mUlIrms (typ OC-48) * Jitter attenuating CMU eliminates the external clean-up PLL 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:16 Deserializer and 16:1 Serializer ...................... 195-CBGA 336-1135-ND 196.46 174.22 S1I5100-F-BC. 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:4 Deserializer and 4:1 Serializer ........................5 99-CBGA 336-1181-ND 105.45 85.50 $15110-G-BC 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver............0. 00. ccc ccec ec eee eee e eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeee 195-CBGA 336-1308-ND 105.45 85.50 $15100-G-BC 


Voice CODEC 
Features: * Microphone Amplifier * Input Mixer * Headphone Driver * Handset Hybrid * Wide dynamic range in a small footprint * Minimizes external components 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Package Part No. Each Part No. 
VOICE CODEC. tees cstcisieecssdviivessanstsedssaescdaadsssaasiaadennerecenies 16-SOIC. 336-1382-ND 2.61 $13000-C-FS 


Power over Ethernet 


The Si3400 integrates an IEEE 802.3af compliant interface and complete power management solution for a Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) application. The Si3400 converts the high voltage supplied over a 
10/100/1000BASE-T Ethernet cable into a regulated low voltage output supply. For applications that require more power than the 11W (max) capability of the Si3400, the Si3401 provides the same feature set as the Si3400 
but adds an increased hot swap switch current limit of 470mA (min.), versus the Si3400's 350mA (min.). The Si3401's higher current limit enables it to support applications in the range of 14 ~ 16W. 


Current Output Power Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Limit (mA) (Maximum) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
350 11W 20-QFN 336-1385-ND 3.52 3.49 2.39 $13400-E1-GM 
Integrated PD I/F with PWM Controller 
470 14 ~ 16W 20-QFN 336-1384-ND 4.28 3.99 2.47 $13401-E1-GM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
626 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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SILICON LABS 


Digital Power Solutions 


Digital Isolators 


Features: * Lowest power consumption: 12mA per channel at 100Mbps » Highest integration: 1/3 the size of opto-coupler solutions * Fastest throughput: 150 Mbps maximum * Pin compatible with existing industry solutions 


© Temperature: -40°C ~ 125°C 


Number of Inputs Number of Inputs Maximum Data Digi-Key Price Each Silicon Labs 
VDD1 Side VDD2 Side Rate (Mbps) Package Part No. dl 25 100 Part No. 
1 0 10 8-SOIC 336-1355-ND 2.72 2.18 1.82 $18410-B-IS 
150 336-1356-ND 3.89 3.12 2.60 $18410-C-IS 
2 0 10 8-SOIC 336-1358-ND 2.77 2.22 1.85 $18420-B-IS 
1 1 1 8-SOIC 336-1360-ND 1.91 1.53 1.28 $18421-A-IS 
al 336-1363-ND 2.75 2.20 1.83 $18430-A-IS 
3 10) 10 16-SOIC. 336-1364-ND 4.10 3.28 2.73 $18430-B-IS 
150 336-1365-ND 6.44 5.15 4.29 $18430-C-IS 
1 336-1366-ND 2.75 2.20 1.83 $18431-A-IS 
2 1 10 16-SOIC. 336-1367-ND 4.10 3.28 2.73 $18431-B-IS 
150 336-1368-ND 6.44 5.15 4.29 $18431-C-IS 
2 2 10 16-SOIC. 336-1328-ND 4.95 3.96 3.30 $18445-B-IS 
al 336-1369-ND 3.42 2.74 2.28 $18440-A-IS 
4 = 10 16-SOIC. 336-1370-ND 4.95 3.96 3.30 $18440-B-IS 
150 336-1371-ND 7.07 5.66 471 $18440-C-IS 
1 336-1372-ND 3.42 2.74 2.28 $18441-A-IS 
3 1 10 16-SOIC. 336-1373-ND 4.95 3.96 3.30 $18441-B-IS 
150 336-1374-ND 7.07 5.66 4.71 $18441-C-IS 
1 336-1375-ND 3.42 2.74 2.28 S$18442-A-IS 
2 2 10 16-SOIC. 336-1376-ND 4.95 3.96 3.30 $18442-B-IS 
150 336-1377-ND 7.07 5.66 471 $18442-C-IS 
Timing Products 
Precision Clock ICs Features: ¢ Jitter generation less than .3psRMS (typical OC-192) * Forward and reverse FEC clock scaling * Selectable loop filter bandwidths 
Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price | Labs 
Description Package | Part No. 1 25 Part No. Part No. Each | PartNo. 
Precision Clock Multiplier/Regenerator, 155MHz, 622MHz 20-MLP | 336-1139-ND 19.63 17.41 | S15310-BM — —|— 
Precision: Clock Multiplier/Ragenerator...ssccucscnceinnedesrsbsscnunscacoi fundies seaananssdvpedoaataseesescunessawstaincleenedes 20-MLP | 336-1292-5-ND@ 19.63 17.41 | SI5310-GM | — —|-— 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19MHz ~ 2.5GHz Output, G.709 FEC and 66/64 Scaling....................008 63-CBGA | 336-1274-ND@ 89.15 75.93 | S15321-G-BC | 336-1144-ND 350.00 | SI5321-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, Auto Hitless Switching, Four Outputs at 19 MHz, 155 MHz or 622 MHz....... 99-CBGA | 336-1280-ND 106.97 91.11 | SI5364-G-BC | — —-|- 
@ RoHS Compliant 
CGi Mod d Socket Rad 
| odems and Socket Radio 
COPELAND 


COMMUNICATIONS, INC. 


The World Modem II™ devices allow rapid implementation of a modem interface into numerous applications 
Features: 

* Socket Modem™ compatible * 3.3V operation * Compliant with global standards ¢ Caller ID, Call progress, 
and Fast Connect * Small footprint 1.045” x 2.54” * Standard and extended AT command set. 

The World Modem™ NET series modems provide a socket modem interface along with a simple internet 
interface with the AT Command set. 

Features: 


* Socket Modem Compatible * Compliant with global standards » Up to 10 simultaneous TCP and UDP sockets 
and up to 2 server sockets. 


The World Modem Secure™ devices support SIA and other security protocols and has programmable GPIO 
Features: 

* Socket Modem Compatible * Compliant with global standards Caller ID, Call progress, and Fast Connect. 
¢ Small footprint 1.045” x 2.54” ¢ Standard and Extended AT Command set. 

The Socket Radio™ allows rapid implementation of wireless modem capability to any application with data 
rates up to 33.6Kbaud. 

Features: 


* Socket Modem compatible * 200’ (indoor) range * 900MHz band * FCC 15.249 compliant * AT command 
set ¢ Small footprint 1.045" x 2.54" * MMCX connector (CB Version) « Integrated antenna (CA Version) 


Digi-Key Price Each Copeland 
Interface Description Voltage (V) Part No. 1 50 Part No. 
World Modem II 
V.22bis, V.22, V.23 Serial Modem, 2400baud. . 3.3 539-1000-ND 30.71 26.62 CC-24K2-CS 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud . 3.3 539-1001-ND 42.12 36.51 CC-56K2-CS 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud................. 0.0.6 cece eee ee eee ee eee eee 5.0 539-1006-ND 44.10 38.22 CC-56K2-CS5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud................. 0. cece eee e ee eee eee ee eee 5.0 539-1007-ND 49.19 42.63 CC-92K2-CS5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis SerialiModem, SOKDAUG)..i.c.ccccacccsacscracansasecsasaceaeeneneaseseaneseaseseaae 3.3 539-1008-ND 47.21 40.92 CC-92K2-CS 
World Modem Secure 
V.21, V.22, V.22bis, V.23 Serial Modem Secure 5V Compatible, 2400baud .................0.0eeeee eee eee 5.0 539-1009-ND 35.91 31.13 CC-2401K2A-CS5 
V.21, V.22, V.22bis, V.23 Serial Modem Secure 2400baud............. 0... ec cece eee ee eee eee ee ee eens ee eee 3.3 539-1010-ND 33.96 29.44 CC-2401K2A-CS 
Socket Radio Modem 
33.6K Radio Modem 900MHz MMCX Connector... 3.3 539-1003-ND 54.49 51.19 CC-900W-CB 
33.6K Radio Modem 900MHz with Antenna 3.3 539-1005-ND 72.92 68.51 CC-900W-CA 
Antenna — RoHS Compliant 
_— QIGMHZ PCB Mount ANTENNA. 2.0.6.2 ccscceneecnssesnsseseascsnaeeeiaasenseeenden ene _ 539-1021-ND 5.57 4.83 CC-ANT923842 
Development Kits 
_— World ModemiIl Development Kit... crncecradierdedicasaassinndsatuapannabacnayacua had aalbadaanaeaanacinns 539-1002-ND 199.00 _ CC-CC-EVB-56K 
= Socket Radio Development Kit...............ccccccscsccessesessenesseneasessssessateuseseseetessenesees 539-1004-ND 399.00 = CC-SR-EVAL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Low Cost Development System 


Zoom™ Starter Development Kit 


Digi-Key Price Logic Product Dev. 
Description Part No. Each Part No. 
Sharp 
Card Engine for LH79520 460-3464-ND® 264.67 CENGLH79520-10-403HCR-A 
Card Engine for LH7A400, with 16Mb NOR Flash 460-3459-ND 295.26 CENGLH7A400-10-503HC-B 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-1017-ND 399.00 SDK-LH7A404-11-6416 
Card Engine for LH7A404, with 16Mb NOR Flash 460-3465-ND® 304.57 CENGLH7A404-11-503HCR-A 
Card Engine for LH7A404, with 32Mb NOR Flash 460-3467-ND® 348.46 CENGLH7A404-11-504HCR-B 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-3473-ND® 399.00 SDK-LH7A404-11-6416R 
Zoom Starter Kit for LH79524 460-3474-ND@ 438.90 SDK-LH79524-10-3216R-A 
AMD — RoHS Compliant 
Geode™ LX800 System on Module (SOM) 460-3466-ND 264.67 SOMLX800-11-000GCR-A 
Evaluation Kit Zoom Geode for LX800 460-3468-ND 847.21 LX-DB800D-EVAL-KIT 
Marvell — RoHS Compliant 
Zoom Starter Kit for PXA270 460-3472-ND 563.92 SDK-PXA270-520-10-6432R 
Card Engine for PXA270 460-3475-ND 231.42 CENGPXA270-312-10-550ECR 
Card Engine for PXA270 460-3479-ND NEW! 317.87 CENGPXA270-520-10-504HCR 
Renesas 
Zoom Starter Kit for SH7760 460-1027-ND 506.73 SDK-SH7760-10-6416 
Freescale — RoHS Compliant 
Zoom Kit for PowerQuicc MPC8360 400MHz 460-3476-ND 457.52 COMMPC8360-10-1652LCR 
Zoom Kit for PowerQuicc MPC8360 667MHz 460-3477-ND 666.33 COMMPC8360E-10-2752FCR 
Texas Instruments — RoHS Compliant 
Zoom Starter Kit for OMAP3530 460-3478-ND 1050.70 TMDSMEVM3530-L 


@ RoHS Compliant 


Sharp and Renesas Zoom Starter Development Kit Includes: » Card Engine (LH79520, LH79524, LH7A400, LH7A404, SH7727, SH7760) 
* Application board * Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, Compact Flash (Refer to Card Engine 
for support of peripherals) * Power supply and adapters for UK, US, EU, Japan * Serial cable * LogicLoader™ (bootloader/monitor) in 
executable format *BSPs available depending on Card Engine purchased »* GNU cross-development tools (compiler, linker, assembler, 


debugger) are included for Linux development systems. 


Zoom™ Display Kit 


Card Engine Application Development Kits reduce 
product development time by allowing software teams to 
immediately begin application development on platforms 
that transfer seamlessly to production. They provide: 
* Product-ready Card Engine platforms that support 
final production * Production quality device drivers and 
bootloader * Support for Microsoft Windows CE and 
CE.NET, Linux embedded OS, VxWorks, ThreadX, and 
MC/OSII * Vast array of on-board hardware peripherals 
AMD Zoom Geode Evaluation Kit: * AMD Geode™ 
NX1500 @6W processor (NX1250 and NX1750 
available) * Fanless design * DIMM memory support 
for PC 2700 DDR DRAM up to 1 GB (256MB included) 
© SIS741CX Northbridge » SIS964 Southbridge *1 VGA, 1 TFT 
flat panel adapter (TFT support requires separate external circuitry) 

* Optional touch panel support *SIS900 compatible ethernet adapter (10/100base-TX) * Wake on LAN support 
* AC97 Audio controller interface (SIS7012 Compatible) * PCI 2.2 Expansion slot * Support for 6 USB 2.0 High 
Speed (480 Mbps) host connections * Winbond W83627 SuperlO Controller * 1 parallel, 2 serial (1 DB9, 1 header 
on-board), System/CPU temperature/voltage monitor » ACPI 2.0 power management (support for S1, S3, and S5 
sleep states). Kit contents: Geode NX1500 SBC, 256 MB DDR DIMM, Heatsink, Development tools and software, 
Support documentation 

Marvell Zoom Starter Kit: » Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, Compact 
Flash, USB Host, USB device » Power supply and adapters for UK, US, EU, Japan, serial cable * LogicLoader™ 
(bootloader/monitor) in executable format * GNU cross-development tools (compiler, linker, assembler, debugger) are 
included. Kit contents: Card Engine, Application Board, Ethernet cross-over cable, Serial cable, Power supply/adapter 
(Europe, Japan, UK, and US), QuickStart Guide, Logic Starter CD, EULA © The PXA270 Card Engine is a complete 
System on Module (SOM) that offers essential features for handheld and embedded networking applications * Use of 
custom baseboards makes the Card Engine the ideal foundation for OEMs developing handheld and compact products 
Provides a common reference pin-out on its expansion connectors, which enables easy scalability to next generation 
microprocessor Card Engines when new functionality or performance is required. 

Freescale: MPC8360 COM EXPRESS: e Product-ready SOM with the Freescale PowerQUICC™ MPC8360 processor 
running at 400MHz or MPC8360E processor running at 667MHz * COM Express compact form factor 95mm x 95mm 
x 14.5mm * Long product life-cycle * U-Boot bootloader installed in flash * Linux Board Support Packages (BSPs). 
Texas Instruments: OMAP 3 SOM-LV: « Product-ready System on Module with a Tl OMAP 3 processor running up to 
600MHz (SOM hardware supports OMAP3530, OMAP3525, OMAP3515, OMAP3503, and OMAP3430 processors) 
* Compact form factor - SOM-LV Type III (31mm x 76.2mm x 7.4mm) * Long product lifecycle » Microsoft 
Windows® Embedded CE 6.0 Board Support Packages (BSPs) * Open source Linux™ BSP. 


The Zoom Display Kits are ready to use LCD displays that can be immediately connected to the Zoom Application Development Kits. The display kits include: * Bezel * Backlight * 4 Wire Resistive Touch Panel * Cable Assemblies 


Sharp LCD Digi-Key Price | Logic Product Dev. Sharp Card Engine 
Description Part No. Part No. Each | Part No. Display Format LH79520 | LH79524 | LH75401 | LH7A400 | LH7A404 | SH7727 SH7760 
3.6" QVGA (320 x 240), Color TFT LQ03601DA01 460-3470-ND® 597.17 [LCD-3.6-QVGA-10R-A | QVGA (320 x 240) xX X xX X X xX X 
6.4” VGA (640 x 480), Color TFT LQ64D343 460-3471-ND® 903.07 | LCD-6.4-VGA-10R VGA (640 x 480) xX xX xX 
Freescale Display Cable LCDCABLE-FREESCALE-10| 460-1028-ND 79.80 |— - 


@ RoHS Compliant 
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MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


BlueStreak MCU/SoC 


The 16/32 bit BlueStreak MCU/SoCs offer higher performance than ordinary 16-bit MCU utilizing the ARM7TDMI core with 
32KB of on-chip SRAM, color and grayscale LCD controller, plus three UARTs, SPI, CAN 2.0B, three 16-bit Counter/Timers, 
A/D Converter, Watchdog Timer and Low Voltage Detector, they are an excellent solution to speed-versus-cost concerns. 


Applications include GPS, PDA, Printers/Copiers, Security Control Panels, and White Goods. 


The 32-bit series of BlueStreak MCU/SoCs begins with the LH795x and LH754xx, which combine a 32-bit ARM7TDMI RISC. 
core with 8KB Cache, MMU, color LCD controller, and 32KB SRAM. Also included are a number of essential peripherals 


Timer, 


such as a DMA Controller, Serial and Parallel Interfaces, Infrared Support, Counter/Timers, Real Time Clock, Watchdog 


Pulse Width Modulators and an on-chip Phase Lock Loop. For more power, the LH7A40x SoCs build on this basic 


feature set with 80KB of SRAM, ARM9 cores and add highly-desired functionality like USB and MMC. With their high 


performance and integration, the 32-bit BlueStreak devices are a great choice as a basis for handheld devices like GPS, 


Games, PDAs, Pocket PCs, and Media Players. Features: « Operating Temperature: Industrial (-40°C ~ 85°C) * VCC: 1.8V 
+ SPI: Yes * WDT: Yes * JTAG: Yes 


Memory GP Timer/ Clock 
Size RAM vi) Counters LeD Speed Digi-Key Price Sharp 
Bytes Pins UART CAN DMA USB Microwire 16-bit PWM ADC Controller (MHz) Package Part No. Each Part No. 
90k 76 3 2.0B 4-Channel _ Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TQFP 425-1860-ND 15.93 LH75400NOM100C0 
86 3 (w/IrDA) = 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 774 176-LQFP 425-1866-ND 20.38 LH79525NOM100A0 
80K 60 3 (w/IrDA) = 10-Channel v2.0 Yes 3 2 = Y (Color) 200 256-CABGA 425-1867-ND 24.95 LH7A400NOE000B3A 
64 3 (w/IrDA) _ 12-Channel v2.0 Yes 3 2 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-1868-ND 35.15 LH7A404NOEOO0BOA 


(GQ) stnsory 


VR Stamp™ Voice Recognition 
Module and Tool Kit 


Digi-Key Price Sensory 
Description Part No. Each Part No. 
VR Stamp Tool Kit VRKIT-ND 349.98 66-0110 


VR Stamp Voice Recognition Module 
The VR Stamp is the first rapidly deployable speech module to use Sensory’s proprietary Quick 
T2SI™ (text to speaker independent) technology, which allows developers to create working 
recognition sets in minutes. Multiple languages are supported, making the VR Stamp useful for 
products virtually anywhere in the world. Based on Sensory’s RSC Family of microcontrollers, the 
VR Stamp is a completely modularized, production ready speech recognition system that allows 
products to speak and hear with minimal development time and low system cost. VR Stamp 
simplifies the integration of speech recognition into products by combining all key components into 
a small 40-pin DIP footprint module. A low-noise audio channel and standardized packaging allow 
rapid prototyping, less debugging and shorter time to market. The VR Stamp offer 24 1/0 lines, as 
well as connections for a power, ground, microphone, speaker and logic-level RS232 interface. 

Kit Contains: VR Stamp Tool Kit CD (FluentChip™ technology library, Quick T2SI Lite, Quick 
Synthesis 4, documentation, drivers and demos), Phyton C Compiler (60-day trial) CD and dongle, 
VR Stamp Programming Board, 2 VR Stamp Modules, 120V Power Supply, Speaker and USB Cable. 


QV400D™ Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: 

QV400D provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging systems using 
Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. Utilizes standard Windows® .wav format as input 
(11.025KHz, 16-Bit mono format only). Project Software: QV400S™ is a software package designed to unify 
the interface between users and various speech development systems produced by Quadravox. It consists of one 
executable file, QV400S1.exe (for Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each development system), 
several help files, and an initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). Programmer Hardware: The speech 
data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device using the QV400D 
Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000-2500 and 1SD33000-4000 
devices. Power Supply: Output voltage: 9VDC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input Minimum System 
Requirements: QV400D will run on any PC operating under Windows '95 or '98 »* CPU Pentium 66MHz * 8MB 
Ram (16MB and up preferred) * 1.5MB hard disk space * A 16-Bit sound card capable of 11.025KHz record and 
16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for data acquisition. 


Package Digi-Key Price Prototype Programming Kit for 
Type For Device Type Part No. Each Winbond ChipCorder Devices 
Kit Contents: 
Socket Adapters for the @QV400D 2 Floppy Disks containing all QV400D 
software and documentation (Help file) 
28/600 DIP | ISD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 *1 Programmer Board with two empty 
28-Pin TSOP} ISD5008E and ISD5116E QV400D-03C-ND 39.00 ZIF sockets : 
28/300 SOIC] ISD1100S, 1200S, 1400S and 2500S} QV400D-04-ND 39.00 | | ° falnpligiat ba AOU as 1/8" stereo 
28/350 SOIC] ISD11006 and ISD2 5006 QV4000-05-ND 39.00 |_| «1 Power Supply: 9V DC 300mA, 2.1mm 
28-Pin TSOP} ISD33000E and ISD4000E QV400D-07-ND 39.00 female plug, center positive 
_ 1SD33000 OR 4000 Based Module | QV400D-08-ND 19.00 QV400D-ND ....... ee $249.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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winbond 
Single and Dual Channel 
Voiceband CODEC 


ISD1700 Series Evaluation Board 


This demo board allows the complete operation of the Winbond 117xx ChipCorder® IC controlled through the 


USB port of a PC. All the ft 


unctions of the chip may be selected in real time to allow complete evaluation of this 


chip for an end application. The PC connects to the demo board using a standard USB cable. (Not included in 
the package) The demo board also works in stand alone mode (Push Button Mode) 

Kit Contents: * One Sample 1SD17150 * CD (with Applications Software and User's guide with demo boards 
schematics) * Three AA batteries * An Eight Ohm Speaker 


Winbond’s family of voice CODEC solutions Digi-Key Price | Winbond aa Fi 
addresses the market requirements for voice-grade | pescription| Package | Part No. EncheliBart Nae ae igi-Key rice 
A/D and D/A conversion at the lowest possible cost. 2 2 iG Valeaband peso. eae eT ae 
In order to digitize and reconstruct the cleanest voice emo boar SD- SMOBsEBs 70. 
signals possible, the single channel and dual channel 20-DIP_ | W6810IE-ND 2.79 | W6810IE 
CODECs were designed to the recommendations of Single, 5V | 20-SOP | W6810IS-ND 2.79 | W6810IS 
the industry G.712 filters specification and the p-Law 20-TSSOP | W6810IW-ND 279 | Wes1olw 7 r® 
and A-Law G.711 companding specifications. ChipCorde Demo Boards 

er ; . : Single, 3/5V 24-DIP_ | W6811IE-ND 2.96 | W6811IE 
ee a fae en Leah eee ee 24-SSOP | W6811IR-ND 2.96 | W6811IR These Demo boards for the ISD1600 and 1SD1700 families of ChipCorder devices demonstrate the 
to - 711 by pin selection an MF iter 5 20-soP | W681511S-ND 2.94 | We81511S functionalities and voice quality of the ISD devices. The default settings for sampling frequency and output are 
according to ITU-T G.712 * Lowest power dissipation | Single, 5V : 8kHz and PWM speaker outputs, respectively. Sampling frequency can be changed by replacing a resistor on 
in the industry in standby and powered modes 20-SOP_ | W681513S-ND 2.60 | W681513S the demo board. Kit Contents: « Demo Board » Users Manual 
Four PCM Digital Interface Clock Formats - Short Dual, 5V 20-DIP_ | W682510E-ND 3.94 | W682510E 
Frame Sync, Long FrameSync, IDL and GCI « Fully- Evaluation System Digi-Key Price 
Differential Analog Circuit Design for lowest noise - Ld Description Duration Part No. Each 
*On-Chip Precision Reference Voltage * Industrial | W6810 Series W6810ES-ND 15.00 | W6810ES ISD1600 Series 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C W681512 Series W681512ES-ND 15.00 | W681512ES Demo Board for 1SD1620 20 Sec. 16-COB20-ND 5.32 
Applications: »* PABX/SOHO systems ¢ ISDN Development Kits 1SD1700 Series 
equipment *Modems/PC cards Fiber-to-the-curb W6810 Series W6810DK-ND 133.00 | W6810DK Demo Board for 1SD17150 150 Sec. ISD-COB17150-ND 13.30 
equipment * Enterprise phones » VOIP and Internet : Demo Board for 1SD17240 240 Sec. ISD-COB17240-ND 13.30 

nee eee W682310 Si W682310DK-ND 106.40 | W682310DK 

phones * Telematics * Speaker phones « Digital anes ; ; Demo Board for ISD1730 30Sec. | ISD-COB1730-ND 10.64 
telephony systems W682510 Series W682510DK-ND 106.40 | W682510DK Demo Board for 1SD1760 60 Sec. ISD-COB1760-ND 10.64 


Single-Chip Voice Record/PI 


General Description: 

Winbond’s patented ChipCorder® technology is a revolutionary multilevel 
technique to record and play back sound on a single-chip. The advanced 
technology provides natural sound reproduction, in a cost-effective device that 
retains stored messages in the event of power loss or battery replacement. The 
technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple 
voltage levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike 
traditional voice solutions whereby voice is digitized, the Winbond approach 
stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. All 
ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, automatic 
gain control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier on-chip to 
achieve a complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, power 
source, and a few passive components are needed to implement a complete 
record/playback function. 


ISD1600B Series: Description: The ISD1600B Series ChipCorder is a single- 
message, single-chip, record/playback solution with selectable durations from 
6.6 to 40 seconds. With the ISD1600B device a minimum record/playback 
subsystem can be configured with a microphone, a speaker or buzzer, several 
Passive components, two push buttons, and a power source. Features: 2.4 ~ 5.5 
operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by external resistor. 


ayback Devices 


1SD2500 Series: Description: The 1SD2500 family offers improvement in 
speech length up to a maximum of 90 seconds. This extends the single-chip 
voice solution to industrial and high-end consumer applications. This family 
offers sound capability for new applications such as cellular phones, answering 
machines, voice-response faxes, copy machines and industrial applications 
where voice prompting provides product differentiation for equipment and 
manufacturers. Features: *5 volt operating range * Fully addressable to handle 
multiple messages Directly cascadable for longer durations »* Automatic 
power-down (push-button mode) 


ISD400X Series: Description: The 1SD4000 series provides high-quality, 3 
volt, single-chip record/playback solutions for 2 to 4 minutes (ISD4002), 4 to 
8 minutes (ISD4003), and 8 to 16 minutes (ISD4004) messaging applications. 
These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, 
smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high density, multilevel 
Flash storage array. Features: ¢ Single +3 volt supply * Low-power consumption 
« AutoMute feature to provide background noise attenuation Fully addressable 
to handle multiple messages * On-chip clock source * Microcontroller SPI or 
Microwire™ Serial Interface 


1SD5008 Series: Description: The ISD5008 device is designed for use in 


a microprocessor- or microcontroller-based system. Address, control, and 
duration selection are accomplished through a Serial Peripheral Interface (SPI) 


or Microwire Serial Interface to minimize pin count. Recordings are stored in 
on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power message storage. Voice 
and audio signals are stored directly into solid-state memory in their natural, 
uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 
Features: * Fully-integrated solution * Low-power consumption » Single +3 
volt supply * Enhanced voice features * Easy-to-use and control * High quality 
solution 


1SD5116 Series: Description: The 1SD5116 ChipCorder Product provides high 
quality, fully integrated, single-chip Record/Playback solutions for 8-16 minute 
messaging applications that are ideal for use in cellular phones, automotive 
communications, GPS/navigation systems and other portable products. Features: 
Fully-integrated solution: * Single-chip voice record/playback solution * Low- 
power consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic » Enhanced voice 
features » Digital memory features up to 4 MB Easy-to-use and control * High 
quality voice and music reproduction 


1SD1700 Series: Description: The ISD1700 series allows durations of up to 480 
seconds (dependant on sample rate). Because of an integrated trigger and SPI 
interfaces this series can operate in stand-alone or embedded mode. Features: 
2.4 ~ 5.5 operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by 
external resistor 


Input Input 
Sample Sample 
Rate Digi-Key Price Each Winbond Rate Digi-Key Price Each Winbond 
Duration | Interface (KHZ) Pkg. _|Part No. 1 10 25 | Part No. Duration | Interface (KHZ) Pkg. _|Part No. il 10 25 | PartNo. 
10Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC /ISD1610BSY-ND@ 4.41 3.60 2.88 /ISD1610BSY 150 Sec. Pee 64 | 28-Ts0P |1sp4002-150E-ND 10.90 890 7.12 /Isp4002-150E 
12Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1612BSY-ND@ 4.78 3.90 3.12 |ISD1612BSY 
ais SPl/ 53 | 2eDIP |is04002-180PY-NDe 10.90 8.90 7.12 |1sD4002-180PY 
16 Sec. | Pushbutton | 8.0 —_| 16-SOIC |ISD1616BSY-ND@ 5.34 4.36 3.49 /ISD1616BSY Microwire : 98-s01c [Rtnen enero igo ap'o0? 473 isndens ans 
20Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1620BSY-ND@ 5.86 4.78 3.83 /ISD1620BSY 98-DiP |1SD4003-04MPY-NDe 1338 10.92 874 lIsp4003-o4mPy 
28-TSOP |ISD1740EY-ND@ 7.20 5.76 4.61 |ISD1740EY 4 Min. setae 8.0 | 28-SOIC |1SD4003-04MSY-ND® 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MsY 
Pushbutton/ 
40 Sec. Spl 8.0 28-DIP_ ||SD1740PY-ND® 7.20 5.76 4.61 |ISD1740PY 28-TSOP |ISD4003-04ME-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04ME 
26-S01C SOIC an, eee Ge EON ISDA TAOSY 5 Min. | yicovire | 64 — | 28-DIP |1SD4003-05MP-ND 13.38 10.92 8.74 ISD4003-05MP 
Pushbutton/ 28-TSOP | ISD1750EY-ND@ 7.53 6.02 4.82 |ISD1750EY 
50 Sec. SPI 8.0 6 Min. |SPl/Microwire} 5.3 | 28-SOIC |1SD4003-06MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06Ms 
28-DIP |ISD1750PY-ND@ 7.53 6.02 4.82/ISD1750PY 
ong SPl/ jg | 22:S01C |ts4003-0ents-no 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08Ms 
Puchhuthon! mmaama ESI? AGE B92 B08 ISDITOOEY | Microwire | “° | 98-tsop |is04003-08ME-NO 13.38 1092 8.74 |IsD4003-08ME 
Min. | spl ee eee al Vet el HB 82:, 7.08 ISDA BOEY 28-DIP |ISD4004-08MPY-ND@ 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MPY 
28-SOIC |ISD1760SY-ND® 7.74 6.32 5.06 /ISD1760SY 8 Min. eons 8.0 | 28-SOIC |ISD4004-08MSY-ND® 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MsY 
of Sac Spl 39 | 28DIP jIsb1790PY-NDe 9.16 7.48 5.99 ]1SD1790PY 28-TSOP |1SD4004-08MEY-ND@ 19.18 15.66 12.53 |IsD4004-08MEY 
: 28-SOIC |ISD1790SY-ND@ 9.16 7.48 5.99/ISD1790SY a 28-DIP. |1SD4004-10MP-ND 19.18 15.66 12.53 |IsD4004-10MP 
van, |Pushbuton’| | 28-8016 |'Sor7t20PY-NDw ioe: eoes 84s iGDIZSOPY 10 Min. | jicrowire | €4 | 28-TSOP |ISD4004-10ME-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-10ME 
5 SPI s opie (entrees ioe “G66. “Raslisaivaaeey 28-TSOP ||SD4004-10MEY-ND@ 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-10MEY 
soma sPl/ 53. | 2&-DIP |Is4004-12MP-ND 19.18 15.66 12.53 |IsD4004-12MP 
150 Sec. hat ead 8.0 | 28-DIP |1s017150PY-ND@ 1056 8.62 6.90/ISD17150PY Microwire 28-TSOP |ISD4004-12ME-ND 1918 15.66 12.53 |1$D4004-12ME 
. SPI/ 28-DIP_ |1SD4004-16MPY-ND® 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-16MPY 
pahiaaad 28-TSOP |ISD17180EY-ND® 11.61 9.48 — 7.59}ISD17180EY 16Min. | Microwire | 4° — | 98.so1¢ |ispao04-temsY-ND@ 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-16MsY 
ushbutton, 
3 Min. SPI 8.0 — | 28-SOIC |ISD17180PY-ND@ 11.61 9.48 7.59 ]ISD17180PY SPI/ 
4-8Min.| tyicrowire | 49-80 | 28-TSOP |ISD5008E-ND 16.56 13.52 10.82 |ISD5008E 
28-DIP |ISD17180SY-ND® 11.61 948 7.59]ISD17180SY Heros 
4Min, |Pushbutton/| 9 | 28-DIP |ISD17240PY-ND@ 13.28 10.62 8.50 |SD17240PY ademinl’ ve 4080) eo eee a ee 20.10 16.08 12.87 |ISD5116PY 
SPI 28-S0IC |ISD17240SY-ND® 13.28 10.62 — 8.50/ISD17240SY 26-SOIC |[SUSIISSIANDS) 2010" A608. 12:67 /ISDS116SY. 
a 28-DIP |1SD4002-120PY-ND@ 10.90 890 7.12 }ISD4002-120PY 4 Min. | pushbutton’ ao | ZIP |isb4o02-240PY-NDe 10.90 8.90 7.12 |1SD4002-240PY 
2Min. | Microwire | 80 — | 28-SOIC |ISD4002-120SY-ND® 10.90 890 7.12 }ISD4002-120sY SP : 
4-8 Min. 28-DIP_|ISD5008PY-ND® 17.25 14.08 11.27 |ISD5008PY 
28-TSOP | ISD4002-120E-ND 10.90 890 7.12 }ISD4002-120E - 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Package 


Rev. D/BS1-IC 


PCB with Proto / 14-pin SIP 


BS2-IC 
24-pin DIP 


BASIC Stamp® Modules 


BS2e-IC 
24-pin DIP 


BS2sx-IC 
24-pin DIP 


BS2p24-IC 
24-pin DIP 


BS2p40-IC 
40-pin DIP 


Javelin Stamp 
24-pin DIP 


2.5" x 1.5" x.5"/ 


Package Size (L x W x H) 1.4” x06" x01" 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


2.1" x 0.6" x 0.4" 


1.24” x 0.6" x 0.45" 


°C ~ 70°C 


TT * 
Environment (32°F ~ 158°F) ** 


0% ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) ** 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


Microcontroller Microchip PIC16C56c 


Microchip PIC16C57c 


Scenix SX28AC 


Scenix SX28AC 


Scenix SX48AC 


Scenix SX48AC 


Ubicom SX48AC 


Processor Speed 4MHz 


20MHz 


20MHz 


50MHz 


20MHz Turbo 


20MHz Turbo 


25MHz Turbo 


Program Execution Speed ~ 2,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 10,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 8,500 Instruct./ Sec. 


16 Bytes 


RAM Size (2 1/0, 14 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


32,768 Bytes 


Scratch Pad RAM N/A 


N/A 


64 Bytes 


64 Bytes 


128 Bytes 


128 Bytes 


N/A 


EEPROM (Program) Size 


256 Bytes, ~ 80 instruct. 


2K Bytes, ~ 500 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


32,768 Bytes 


Number of /0 pins 8 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


32 + 2 Dedicated Serial 


16 


Voltage Requirements 5 ~ 15VDC 


5 ~ 15VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5VDC (regulated), 
6 ~ 24VDC (unregulated) 


Current Draw at 5V 2mA Run / 20uA Sleep 


8mA Run / 100A Sleep 


20mA Run / 100A Sleep 


60mA Run / 200pA Sleep 


40mA Run / 400p/A Sleep 


40mA Run / 400pA Sleep 


60mA Run / 13mA Sleep 


Source / Sink 


Current per 1/0 20mAy-25mA 


20mA / 25mA 


30mA / 30mA 


30mA / 30mA 


30mA / 30mA 


30mA / 30mA 


30mA / 30mA 


Source / Sink 


Current per Unit ama hopin 


40mA / 50mA 
per 8 1/0 pins 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


PBASIC Commands 32 


36 


39 


39 


55 


55 


0 (Java) 


PC Programming 


Interface Parallel Port 


Serial Port 
(9600 baud) 


Serial Port 
(9600 baud) 


Serial Port 
(9600 baud) 


Serial Port 


Serial Port 


Serial Port 


DOS Text Editor STAMP.EXE 


STAMP2.EXE 


STAMP2E.EXE 


STAMP2SX.EXE 


STAMP2P.EXE 


STAMP2P.EXE 


N/A 


Windows Text Editor N/A 


* 70% Non-condensing Humidity 


BASIC Stamp 2 (BS2-IC): The BS2-IC is a popular module for use in hobby, educational 
and industrial applications. This general purpose computer is programmed in BASIC and 


has 16 I/O lines. 


Understanding Signals Parts and Text: This package includes a dual trace Parallax 
Digital Oscilloscope which connects to a PC with a USB cable (included). This oscilloscope 
requires no external power supply and all controls are managed through a point and click 
PC interface. Also included are three pairs of probes, a 144 page Understanding Signals 


text and the Understanding Signals Parts Kit. 


Propeller™ Demo Board Kit: Includes a Propeller Demo Board, and a USB A to Mini B 


Cable. 


Propeller Starter Kit: Includes a Propeller Manual, Propeller Demo Board, and a USB A 


to Mini B Retractable Cable. 


Propeller PropSTICK Kit: Includes a Propeller P8X32A-D40 chip, 24LC256 EEPROM, 
serial programming interface, 3.3V voltage regulator, and a reset circuitry that you 
assemble yourself into a handy DIP module. Developed and manufactured by Bueno 


Systems. Please note: Assembly is required. 


Propeller Accessories Kit: Includes a 2.5” LCD A/V Display, Parallax PS/2 Mini 


Keyboard, and a Parallax PS/2 Optical Mouse. 


Stampw.exe 
(v1.04 and up) 


** Industrial Models Available, -40°C ~ 85°C (-40°F 


Stampw.exe 
(v1.096 and up) 


STAMP2-ND 


Stampw.exe 
(v1.091 and up) 


~ 185°F). Order Part Number BS2I-IC-ND. 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


28119-ND 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


Javelin Stamp IDE 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 Gy 10 25 Description Part No. 1 B 10 25 
BASIC Stamp Modules Parallax Standard Servo Motor 900-00005-ND 12.99 = =, = 
BS1-IC BASIC Stamp Module ..............22.. STAMP1-ND 29.00 27.55 26.10 24.65| | Little Step U-Stepper Motor Controller. . 27938-ND 69.99 66.49 62.99 = 
BS2-IC BASIC Stamp Module .................+ STAMP2-ND@ 49.00 46.55 44.10 41.65] | 16 Servo Motor Controller...........0s0e0ce008+ 28023PAR-ND 39.99 37.99 36.00 34.00 
BASIC Stamp 2E Module ... BS2E-IC-ND 54.00 51.30 48.60 45.90 Books 
BASIC Stamp 2SX Module. BS2SxX-IC-ND 59.00 56.05 53.10 50.15] | BASIC Stamp Manual Ver. 2.0. 27218-ND 25.99 24.69 23.40 22.10 
BASIC Stamp 2P24 pin Module BS2P24-IC-ND 79.00 75.05 71.10 67.15] | Parallax CD-ROM. 27000-ND 3.99 3.79 360 3.40 
BASIC Stamp 2P40 pin Module ................ BS2P40-IC-ND 89.00 84.55 80.10 75.66 Stamps in Class Educational Kitst 
BASIC Stamp Javelin Module................++. JS1-1C-ND 89.99 85.49 81.00 76.50) | Understanding Signals Kit...........0..00c0000 28119-ND 159.99 151.99 144.00 136.00 
Beet Stain COBEN OD MOUUIE aexreiensdis a PeOeeSaNm 199.99 = = =] | ‘What's a Microcontroller?” Parts Kit and Text. | 28152-ND 69.99 66.49 63.00 59.50 
BASIC Stamp Starter Kits “Earth Measurements” Parts Kit and Text...... 28153-ND 75.99 72.19 68.40 64.60 
BASIC Stamp 1 Starter Kit... ..-.cccccsceseses 27205-ND 79.99 7599 72.00 68.00) | “Robotics!” Parts Kit and Text............000 28154-ND 89.99 85.49 81.00 76.50 
BASIC Stamp 20EM Module Kit............--.- 27291-ND 30.99 29.44 27.90 | | Boe-Bot Full Kit.....0... cece eeeteeeeeeee 28132-ND 159.99 151.99 144.00 136.00 
Javelin Stamp Starter Kit........cccccccsceeeeeee 27237-ND 249.99 237.49 225.00 212.50] | “Basic Analog and Digital” Parts Kit and Text.. | 28155-ND 49.99 47.49 45.00 42.50 
TM — i 
Prototype and Development Boards Propeller™ Processors — RoHS Compliant 
BASIC Starnp Super GanieiBoaid:cccs cscsce San 1999 18.99. 1800 17.00| | (018 32bit COGS, 40-DIP eset P8X32A-D40-ND 12.99 1234 1169 11.04 
: IC, 8 32-bit COGs, 44-LQFP (10mm x 10mm). | P8X32A-Q44-ND 12.99 12.34 11.69 11.04 
BASIC Stamp 1 Project Board...............265 27112-ND 1499 14.24 1350 12.75 
IC, 8 32-bit COGs, 44-QFN (10mm x 10mm) .. | P8X32A-M44-ND 12.99 12.34 11.69 11.04 
Board of Education...........0:c0:cccsceceeeees 28150-ND 69.99 66.49 63.00 59.50 
™ Ki 
BS1-IC Carrier Board .......0.0.ccccccecseeeees STAMP1C-ND 499 4.74 450 4.25 Propeller Kits 
BS2-IC Carrier Board .........cccccseseseeeseees STAMP2C-ND 1599 15.19 14.40 13.60] | DemoBoard Kit........-.-.-.eeeeeeeeeeeees Sone Dag §79.99 = 75.99 = 68,09 
Stollen Kitesnavansrccussattrerteu Mucins 32300-ND 99.99 94.99 — 87.49 
BASIC Stamp Accessory Modules i A 
Accessories Kit.........c:cccscssessssesersesoeae 32311-ND 112.49 = = = 
BASIC Stamp 1 Serial Adapter ................. 27111-ND 4.99 = = —]_ | Propeller Education Kit........00..0ccccscceeee 32305-ND 99.99 = = _ 
Motor Mind B .........c0ccccccseceseesseeseeeees 27961-ND 29.99 = = = 
Seer FTDI USB-Serial — RoHS Compliant 
PWMPAL 4 Output Channels..................+ 28020-ND 29.99 = = = 
FT232RL 28-SSOP 604-00043-ND 3.99 _ _ _ 
DS2760 Thi TOIKit cage siaataniaadaade 28022-ND 34.99 — — — 
eee FT232RQ 32-QFN. 604-00047CT-ND 6.95 = = = 
Application Kits FT 2292 ABALOEP. iy sncncaaraniceccnae ins 604-00033G-ND 6.95 _— — _ 
Stache Field Programmer.......--s+--ver--srte0 ZEON) a12.49 = = =] RoHS Compliant + Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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7@ TD! 
aN Chip USB Interface Products 


The EVAL232R is a USB to RS232 development and evaluation module for the FT232RL IC device. Additional header pins a . 5 = = 7 
on the board which provide access to the FT232RL device's configurable CBUS interface pins. The EVAL232R supports | Fig. 1 — EVAL232R Serial to USB | Fig. 2— UB232R USB Serial Fig. 3 — UM232R USB Serial 
both 3V and 5V level I/O interface voltage on the CBUS via a jumper setting. Full RTS/CTS, and DTR/DSR hardware | Evaluation Module Module Module 

handshaking are supported, DCD and RI are also available. RS232 communication is possible at up to 250kBaud. LEDs 
are fitted to indicate activity on the FT232RL transmit and receive lines, showing when the module is transmitting, or 
receiving data. 

The UB232R is the smallest USB - serial module in the FTDI product range. To minimize the size of the module, the 
UB232R uses a standard USB mini-B connector. It is ideal for new development purposes and also for adding a USB in- 
terface to existing product designs. The UB232R supports RTS/CTS hardware handshaking and is powered from the USB 
port. Serial data communication is possible at up to 3MBaud at TTL level. In addition, two of the EEPROM configurable 
CBUS pins of the FT232R are brought out allowing the UB232R to be used to provide clock signals to external logic or 
signal traffic indicator LEDs. Two 1x4 turned pin board headers with a standard 0.1” pitch are supplied with the UB232R 
to allow for rapid protoyping and development. 

The UM232R module is a USB - serial UART (TTL) development module for the FT232R IC device. The UM232R is sup- 
plied on a PCB designed to fit a 24-Dip socket. The UM232R can be configured as either USB bus powered or self powered 
and also supports 3V or 5V level interface I/Os via two sets of jumper setting pins. Full hardware handshaking is supported 
and the UM232R can communicate at up to 3MBaud at TTL/CMOS levels. 

The UM245R module is a USB - parallel FIFO interface (TTL) development module for the FT245R IC device. The UM245R 
is supplied on a PCB designed to fit a 24-Dip socket. The UM245R can be configured as either USB bus powered or self 
powered and also supports 3V or 5V level interface I/Os via two sets of jumper setting pins. The UM245R can transfer 
data at up to 1MByte/second. 

The MM232R is a mini development module for the FT232RQ IC device. It is a little bigger than a USB connector, and 
provides USB serial UART interface in a extremely small form factor. It is ideal for new development purposes, and also 
for adding a USB interface to existing product designs. Two 1x4, and one 2x4 board headers with a standard 0.1” pitch are 
supplied with the MM232R to allow for rapid prototyping and development. 

The US232R-10 is the premium USB to RS232 evaluation cable which can be used for testing the functionality of the 
FT232R device and drivers prior to design-in. The US232R-10 evaluation cable includes instructions together with a driver 
and utilities CD complete with Microsoft WHQL certified VCP drivers for Window XP. Drivers for the Apple Mac, Linux and 
other versions of Windows are also included on the CD. The US232R-10 is CE and FCC approved. 

The UC232R-10 “ChiPi” is the economy version of USB to RS232 converter cable. It also serves as an evaluation cable 
for the FT232R. It utilizes the minimum number of components required for a basic USB RS232 converter designed using 
the FT232RL. Using a standard DB9 connector and powered from the USB port, the UC232R-10 “ChiPi” converter can 
be used with VCP drivers to provide a COM port on a PC which is capable of communication rates with RS232 devices 
from 300 Baud up to 230kBaud. 

The TTL Level Serial Converters are USB to serial (TTL level) converter cables which allow for a simple way to connect 
TTL interface devices to USB. The devices which are housed inside the USB ‘A’ connector and is terminated at the end of 
a 1.8 meter cable with a 0.1” pitch header socket which provided access to transmit, receive, RTS and CTS. These lines all 
operate at 3.3V levels. Also brought out on the header are VCC (5V) and ground. 


Fig. 7 — UC232R-10 “ChiPi” Fig. 8 — TTL Level Serial 
Economy USB Converter 


Digi-Key Price Each FTDI 
Fig. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 Evaluation Module for FT232RL 768-1023-ND 21.00 19.00 1750 EVAL 232R 
2 UB232R USB Serial Module 768-1022-ND 1750 15.50 14.00 UB232R 
3 UM232R USB Serial Module 768-1019-ND 20.00 18.00 16.50 UM232R 
4 UM245R USB Serial Module 768-1020-ND 20.00 18.00 16.50 UM245R 
5 MM232R Module 768-1021-ND 18.00 16.00 14.50 MM232R 
i‘ Premium version USB to RS232 converter cable. DB9 male for connection to target. 768-1013-ND 22.00 19.50 18.75 US232R-10-BLK 
RS232 voltage levels at pins. 10cm cable length 
Economy version USB to RS232 converter cable. DB9 male for connection to target. 768-1014-ND 18.50 1700 15.50 UC232R-10 “CHIPI” 
7 RS232 voltage levels at pins. 10cm cable length i ; 
6-Pin, female header, 0.1” spaced 0-3V TTL signals, . r Fe . 
5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1015-ND 20.00 18.00 16.50 TTL-232R-3V3 
6 Conductor, stripped and tinned 0-3V TTL signals, # j Zi z . 
5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1016-ND 20.00 18.00 16.50 TTL-232R-3V3-WE 
Solder terminals, 6 position 0-5V TTL signals, " i if e 
8 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1017-ND 15.00 13.50 12.38 TTL-232R-PCB 
Solder terminals, 6 position 0-3V TTL signals, e " a : " 
5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1018-ND 15.00 13.50 12.38 TTL-232R-3V3-PCB 


UART Chips and Vinculum Host Controllers 


VNC1L-1A USB Host Controller IC VDIP1 and VDIP2 Modules 
The Vinculum VNC1L is the first in it’s family of Embedded USB host controller integrated circuit devices. Not only is it able to The VDIP modules are MCU to embedded USB host control- 
handle the USB host interface, and data transfer functions, but also to the in-built MCU and embedded flash memory. It also ler development modules for the VNC1L I.C. device. The VDIP1 
can encapsulate the USB device classes. When interfacing to mass storage devices such as USB flash drives, Vinculum is supplied on a PCB designed to fit a 24-pin Dip socket and 
transparently handles the FAT file structure communicating via UART, SPI or parallel FIFO interfaces through a simple to the VDIP2 is supplied on a PCB designed to fit into a 40-pin 
implement command set. Vinculum provides a new cost effective solution for providing USB host capability into products Dip socket which provides access to UART, parallel FIFO, and 
that previously did not have the hardware resources available. SPI interface pins on the VNC1L device with its AD and AC bus 
Features: * 8/32 bit V-MCU Core * Dual DMA controllers for hardware acceleration * 64KByte embedded flash ROM pro- pins. 
gram memory * 4KByte internal data SRAM * 2 USB 2.0 Low/Full speed USB Host/Slave ports * UART, SPI and parallel 
FIFO interfaces * Legacy PS/2 keyboard and mouse interfaces * Up to 28 GPIO interface pins for data I/O »* 3.3V opera- Features: * Jumper selectable UART, parallel FIFO, or SPI 
tion with 5V safe inputs * Low operating and USB suspend current ¢ Full driver support for the target/slave applications MCU interfaces * Uses VNC1L embedded USB host controller 
+ Package: 48-LQFP » Multi-processor configuration capable * FIFO interface mode with 8 bit bi-directional data bus and I.C. device * Single 5V supply input * Auxiliary 3.3V/200mA 
simple 4 wire handshake for data I/O and command monitor interface » Single chip embedded USB host/slave controller power output to external logic * Power indicator, and USB traffic 
1.C. device * Entire USB protocol handled on the chip » Firmware easily upgradable in the field * Support for bus powered, indicator LEDs * VDIP1: USB A type socket to interface with 
self powered, and high powered USB device configurations » 0°C ~ 70°C operating temperature range USB peripheral devices * VDIP2: Two vertically mounted USB 
A’ type socket to interface with USB peripheral devices 

Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | FDI 

Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 

SCM 10.90 104.00 40750 I MReEeCCoenn SOAS DEIN VINCI AREEL 768-1001-ND (FTDI part number VDIP1).........0cccccccceeseececeeeseeeeseeseeeteneees $24.50 

768-1002-ND (FTDI part number VDIP2).............60.0cece cence eee eee cesses sees ence $29.50 


VDrive2 Module V-Evaluation Board 


The VDrive2 module provides an easy solution for adding a USB flash disk interface to an ex- 
isting product. Only four signal lines plus 5V supply and ground are required to be connected. 
Using the VDAP firmware, the I/O interface can be selected between the serial UART or SPI 
using the on-board jumper pins. 

Features: * Uses VNC1L embedded USB host controller I.C. device * USB A type socket to 
connect USB flash disk * Traffic indicator LED * 2mm (0.08”) pitch 8 pin connector »* 8-way 
header interconnect cable provided » Only four signals to connect, excluding power and 


ground « Jumper selectable UART or SPI interfaces * Single 5V supply input * Uses Vin- #s 7 . 
culum VDAP firmware and command set ¢ Enclosure with snap in place clips allows for Kit Includes: * V-Evaluation development board » 5V/1A universal plug top PSU_* USB A/B 


easy front panel mounting * Program or update firmware via USB flash disk or via UART cable to connect to a host PC in programming/terminal emulation or debugging modes * USB 
interface gender changer for USB slave mode applications 


The V-Evaluation kit is a hardware platform that designers can use to develop embedded USB 
host systems based on VNC1L devices. 

Features: ¢ Inbuilt VNC1L USB device programmer/terminal emulator/command monitor hard- 
ware * Two VNC1L USB Host/Slave ports * Generous prototyping area for standard Dip and 
SIL devices * Multiple I/O port connectors grouped by port name and/or function * LEDs and 
switches for user interaction ¢ PS/2 keyboard and mouse ports * Downloadable programming, 
terminal emulation and debug monitor software * Downloadable HID class example project in- 
cluding PIC source code in “C” 


768-1003-ND (FTDI part number VDRIVE2) ........ 2... cece cece e nce cece cence cece aces eee es eee es eases ee eeseeeesen ee $24.50 768-1006-ND (FTDI part number V-EVAL-1) ........... 0.00.0 0cc cece cece eee e eee ee ee eeee $69.95 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VMusic2 Modules 


The VMusic2 module is a product which not only lets you add USB flash disk inter- 
facing to your product, but also allows you to play back MP3 and other popular dig- 
ital music formats directly from a USB flash disk. Extensions to the Vinculum VDAP. 
command set allows you to play a selected file, as well as control the volume 
and balance of the sound channel, and monitor the status of the file being played. 


Features: * Uses VNC1L-1A embedded USB host controlled I.C. device combined 
with VLSI VS1003 I.C. for music playback * USB A type socket to connect USB 
flash disk * Stereo 3.5mm headphone jack socket and audio line-out connector 
for audio playback * Jumper selectable UART or SPI interfaces * Only four signals to connect, excluding 
power and ground * 2.54mm (0.1”) pitch 6-pin connector compatible with TTL-232R-3V3 for easy evaluation 
* Single 5V supply input * Uses extended Vinculum VDAP firmware and command set ¢ Traffic indicator LED 
* Program or update firmware via USB flash disk or UART interface 


768-1004-ND (FTDI part number VMUSIC2)......... 0.0... cece eee cece eee ence nee e eee eee e nent ee eee $37.50 


UART Chips and Vinculum Host Conirollers (cont) 


VF2F2 Module 


The VF2F2 is a reference design for the Vinculum VNC1L. It is designed as 
a stand alone application which allows for the back up of files from a digital 
camera onto a USB flash disk. At the push of a button, all the picture files 
on the camera are copied to a unique folder on a USB flash disk so that the 
digital camera memory can be re-used to take further pictures. The VF2F2 
is powered by two AAA size alkaline batteries. In addition this reference 
design and evaluation kit could be used with other USB mass storage class 
devices such as MP3 players, or even for copying files directly from one USB flash disk onto another. 


Features: ¢ Two USB A type sockets connect to digital camera and USB flash disk respectively * Uses VNC1L 
embedded USB host controller 1.C. device * Single button file backup function »* Intelligent LED illustrate 
successful USB flash disk enumeration, file copy function, and error conditions * On-board DC-DC converter 
supplies the circuitry with 5V and 3.3V power from two AAA cells * Program or update firmware via USB flash 
disk or UART interface 


768-1005-ND (FTDI part number VF2F2)........... 0... ee cece e ence ence erence eee eee eee e eee eee eee $37.50 


USB-UART and USB Interface ICs 


USB to Serial UART IC Devices 


The FT232BL includes a 3.3V regulator, a USB transceiver that provides 
USB 1.1/USB 2.0 full speed physical interface and a 6MHz oscillator. 
The FT232RL/RQ has all the features of the BL but includes on-board 
EEPROM, as well as a 12MHz oscillator and the FTDIChip-ID™ security 
dongle feature. The FT232R features a wide range of royalty free devel- 
opment drivers for 32 and 64 bit operating systems including Windows 
CE, XP, Vista, Linux and Mac OS. 


FT2232 Dual UART/FIFO IC Devices 


The FT2232 device features two multi-purpose UART/FIFO controllers 
which can be configured individually in several different modes. As well 
as a UART interface, a FIFO interface and the Bit-Bang I/O mode. The 
FT2232 offers a variety of additional new modes of operation including 
a Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE) interface which is 
designed specifically for synchronous serial protocols such as I?C, JTAG 
and SPI bus. 


FT245R USB to Parallel FIFO IC Devices 


The FT245R is a USB to parallel FIFO interface, with the new FTDIChip- 
ID™ security dongle feature. In addition, asynchronous and synchronous 
Bit-Bang interface modes are available. USB to parallel designs using 
the FT245R have been further simplified by fully integrating the external 
EEPROM, clock circuit and USB resistors onto the device. The FT245R 
adds a new function compared with its predecessors, effectively making 
it a “2-in-1” chip for some application areas. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FTDI 

Description Package Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

28-SSOP 768-1007-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1007-2-ND 2,000 | 2650.01/M FT232RL R 
USB to Serial UART IC 32-QFN 768-1008-1-ND 450 4.05 3.85 768-1008-2-ND 6.000 | 2175.00/M FT232RQ R 

32-LOFP 768-1009-1-ND 5.75 4.95 4.60 768-1009-2-ND 1,000 3300.01 FT232BL R 
Dual USB UARTIFIFO IC 48-LOFP 768-1010-1-ND 6.99 6.28 5.59 768-1010-2-ND 7,000 3800.01 FT2232D R 

28-SSOP 768-1011-1-ND 450 4.05 3.85 768-1011-2-ND 2,000 | 2650.01/M FT245RL A 
USB to Parallel FIFO IC 32-QFN 768-1012-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1012-2-ND 6,000 | 2175.00/M FT245RQ R 


NEW! 


Design 


DLP USB Interface Modules and Accessories 


Digi-Key Price DLP Design 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
1 FT2232D USB to UART/FIFO Dual-Channel Module, Pinned 813-1000-ND 35.00 DLP-2232M-G 
2 FT2232D USB to UART/FIFO Dual-Channel Module, Plated thru-hole 813-1001-ND 29.95 DLP-2232ML-G 
3 FT2232D USB-FIFO Module with PIC16F877A, On board firmware uploader, No programmer required 813-1002-ND 50.00 DLP-2232PB-G 
4 Miniature USB Module with PIC18F2410 813-1003-ND 29.95 DLP-232PC 
5 Module USB to FIFO with Interface to a PIC16F877A MCU 813-1004-ND 40.00 DLP-245PB-G 
6 Module USB-FIFO Interface to a PIC18LF8722 MCU 813-1005-ND 65.00 DLP-245PL-G 
is Module USB-FIFOInterface to an SX48 MCU 813-1006-ND 44.95 DLP-245SY-G 
8 USB Security Dongle, with a Hard-Coded Unique Serial Number 813-1007-ND 14.95 DLP-D-G 
9 USB FPGA Module with Xilinx Spartan 3E 813-1008-ND 119.95 DLP-FPGA 
_ USB FPGA Module with Xilinx Spartan 3E, 200 page Training Manual included 813-1009-ND 189.95 DLP-FPGA-M 
10 USB Data Acquisition Board, 8-Channel 813-1010-ND 29.95 DLP-I08-G 
ab USB Relay Latching Module, 4-Channel 813-1011-ND 44.95 DLP-IOR4 
12 USB RFID Reader Kit, Includes RFID Reader with Retractable USB Cable, Tag Assortment, 13.56 MHz 813-1012-ND 119.95 DLP-RFID1 
_ USB RFID Reader OEM Board, ISO 15693, 18000-3, Tag-it™ HF-| Compatible, 13.56 MHz 813-1013-ND 94.50 DLP-RFID-OG 
= RFID Transponder Tags - Peel and Stick, 256 Bytes 813-1014-ND 29.95 DLP-RFIDTAG 
13 USB Data/Temperature Acquisition Board, 3-Channel, with DS18B20 Temperature Sensor 813-1015-ND 25.00 DLP-TEMP-G 
= USB Temperature and Humidity Sensor with Windows Software for Logging or Alerts 813-1016-ND 89.95 DLP-TH1B 
14 USB to UART Module, Type B Mini USB Connector 813-1017-ND 20.00 DLP-TXRX-G 
15 USB to UART Module, Type B USB Connector 813-1018-ND 25.00 DLP-USB232M-G 
15 USB to FIFO Module, Type B USB Connector 813-1019-ND 25.00 DLP-USB245M-G 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers 


Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Memory Size Int. 
EPROM /0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WoT Interface (MHz) (MHz) Temperature Package Part No. 1 25 100 
4 Commercial 18-DIP PIC16HV540-04/P-ND® 2.53 1.44 1.40 
4 Commercial 18-SOIC PIC16HV540-04/SO-ND® 2.55 1.47 1.43 
512x412 5x8 42 _ 1-8bit _ _ 20 Commercial 18-DIP PIC16HV540-20/P-ND® 2.70 1.53 1.49 
Yes 20 Commercial 18-SOIC PIC16HV540-20/SO-ND® 2.73 1.57 1.52 
4 Industrial 18-DIP PIC16HV540-041/P-ND® 2.53 1.44 1.40 
4 Industrial 18-SOIC PIC16HV540-041/SO-ND® 2.55 1.47 1.43 
4 Commercial 28-DIP PIC16C55A-04/P-ND® 3.08 ATE 1.72 
4 Commercial 28-SOIC PIC16C55A-04/SO-ND® 3.20 1.83 1.78 
4 Commercial 28-DIP .3" PIC16C55A-04/SP-ND@ 3.08 1.77 72 
1-8bit 4 Industrial 28-DIP PIC16C55A-041/P-ND@ 3.38 1.94 1.88 
512x12 25x8 20 _— Yes — = 4 Industrial 28-SOIC PIC16C55A-041/SO-ND@ 3.53 2.02 1.96 
20 Commercial 28-DIP PIC16C55A-20/P-ND® 3.43 1.97 1.92 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C55A-20/SO-ND® 3.58 2.05 1.99 
20 Commercial 28-DIP .3" PIC16C55A-20/SP-ND@ 3.43 1.97 1.92 
4 Commercial 28-DIP PIC16LC55A-04/P-ND 3.23 1.84 1.79 
Commercial 28-SOIC PIC16LC55A-04/SO-ND 3.35 1.92 1.87 
1-8bit Commercial 18-DIP PIC16C554-04/P-ND® 4.05 2.60 2.50 
as 80x8 18 i Yes _ = Commercial 18-SOIC PIC16C554-04/SO-ND® 4.15 2.66 2.55 
20 Commercial 18-CDIP PIC16C620A/JW-NDt 13.13 _ 6.58 
Commercial 18-DIP PIC16C620A-04/P-ND® 2.45 1.41 1.37 
512 x14 80x8 43 _ 1-8bit pe = Commercial 18-SOIC PIC16C620A-04/SO-ND® 2.53 1.44 1.40 
Yes Industrial 18-DIP PIC16C620A-041/P-ND® 2.45 1.41 1.37 
20 Commercial 18-DIP PIC16C620A-20/P-ND® 2.60 1.50 1.46 
20 Commercial 18-SOIC PIC16C620A-20/SO-ND® 2.70 1.53 1.49 
20 Commercial 18-CDIP PIC16C56A/JW-NDT 15.85 _ 7.95 
Commercial 18-DIP PIC16C56A-04/P-ND® 2.85 1.63 1.58 
Commercial 18-SOIC PIC16C56A-04/SO-ND® 2.90 1.66 1.61 
Industrial 18-DIP PIC16C56A-041/P-ND® 3.10 1.78 1.73 
Industrial 18-SOIC PIC16C56A-041/SO-ND@ 3.18 1.81 1.76 
+-8bit 20 Commercial 18-DIP PIC16C56A-20/P-ND® 3.03 1.74 1.69 
~8bi 
1Kx 12 25x8 12 = = = 20 Commercial 18-SOIC PIC16C56A-20/SO-ND® 3.08 1.77 1.72 
Yes 20 Industrial 18-DIP PIC16C56A-201/P-ND® 3.35 1.91 1.85 
20 Industrial 18-SOIC PIC16C56A-201/SO-ND 3.40 1.96 1.90 
4 Commercial 18-DIP PIC16LC56A-04/P-ND 2.95 1.71 1.66 
4 Commercial 18-SOIC PIC16LC56A-04/SO-ND 3.03 1.74 1.69 
4 Industrial 18-DIP PIC16LC56A-041/P-ND 3.28 1.88 1.82 
4 Industrial 18-SOIC PIC16LC56A-041/SO-ND 3.35 1.91 1.85 
4 Commercial 18-DIP PIC16C621A-04/P-ND® 2.75 1.58 1.54 
1-8bit 4 Commercial 18-SOIC PIC16C621A-04/SO-ND® 2.80 1.61 1.57 
1Kx 14 80x8 13 = Yes _ _ 4 Industrial 18-DIP PIC16C621A-041/P-ND® 3.03 1.74 1.69 
20 Commercial 18-DIP PIC16C621A-20/P-ND® 2.95 1.69 1.64 
20 Commercial 18-SOIC PIC16C621A-20/SO-ND® 3.00 1.72 1.67 
2-8bit 20 Commercial 20-CDIP PIC16C781/JW-ND 21.90 = 10.98 
1Kx14 | 128x146 16 8-ch. 8-Bit 1-16bit a 4 20 Industrial 20-DIP PIC16C781-I/P-ND@ 6.05 3.03 2.92 
Yes 20 Industrial 20-SOIC PIC16C781-I/SO-ND@ 6.15 3.10 2.98 
20 Industrial 20-SSOP PIC16C781-I/SS-ND® 6.75 3.39 3.26 
1-8bit 20 Commercial 20-CDIP PIC16C432/JW-NDt 19.00 — 9.53 
2K x 14 128x8 12 _ — _ . 
Yes 20 Industrial 20-SSOP PIC16C432-I/SS-ND 5.70 2.87 2.76 
1-8bit 10 Commercial 18-CDIP PIC16C433/JW-NDt 12.26 — 10.29 
2K x 14 128x8 6 4-ch. 8-Bit Y — 4 10 Industrial 18-DIP PIC16C433-I/P-ND 5.33 2.69 2.59 
es 
10 Industrial 18-SOIC PIC16C433-I/SO-ND 5.33 2.69 2.59 
4 Commercial 28-DIP .3” PIC16C62B-04/SP-ND® 4.80 2.75 2.68 
4 Commercial 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND® 4.80 2.75 2.68 
2-8bit ssp 4 Commercial 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND® 5.08 2.91 2.83 
2K x14 128x8 Py) _ 1-t6bit (2M, SPl) _ 4 Industrial 28-DIP .3 PIC16C62B-041/SP-ND® 5.30 3.03 2.95 
Yes 20 Commercial 28-DIP .3” PIC16C62B-20/SP-ND@ 5.13 2.94 2.86 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND® 5.13 2.94 2.86 
20 Commercial 28-SSOP. PIC16C62B-20/SS-ND@ 5.43 3.10 3.01 
20 Industrial 28-DIP .3” PIC16C62B-20I/SP-ND® 5.65 3.24 3.15 
Commercial 18-DIP PIC16C622A-04/P-ND® 3.10 1.78 1.73 
Commercial 18-SOIC PIC16C622A-04/SO-ND® 3.18 1.81 1.76 
Industrial 18-DIP PIC16C622A-041/P-ND® 3.40 1.96 1.90 
2K x14 128x8 43 = 1-8bit _ = 20 Commercial 18-DIP PIC16C622A-20/P-ND® 3.35 1.91 1.85 
Yes 20 Commercial 18-SOIC PIC16C622A-20/SO-ND® 3.38 1.94 1.88 
20 Industrial 18-DIP PIC16C622A-201/P-ND® 3.65 2.10 2.04 
20 Industrial 18-SOIC PIC16C622A-201/SO-ND® 3.73 2.13 2.07 
RoHS Compliant + UVEPROM (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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KX MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers (cont) 


Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Memory Size Int. 
EPROM 1/0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WOT Interface (MHz) (MHz) Temperature Package Part No. 1 25 100 
20 Commercial 18-CDip PIC16C558/JW-NDt 17.68 a 8.86 
2Kx14 | 128x8 13 - 1-8bit = — 4 Commercial 18-DIP PIC16C558-04/P-ND@ 5.33 3.41 3.27 
ves Commercial 18-SOIC PIC16C558-04/SO-ND® 5.45 3.48 3.34 
4 Commercial 28-DIP.3” | PIC16C63A-04/SP-ND® 5.85 3.36 3.27 
4 Commercial 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND® 5.85 3.36 3.27 
4 Commercial 28-SSOP PIC16C63A-04/SS-ND® 6.13 3.52 3.42 
4 Industrial 28-DIP.3” | PIC16C63A-041/SP-ND® 6.48 3.70 3.60 
2-Bbit USART, 4 Industrial 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND® 6.48 3.70 3.60 
4Kx14 | 192x8 22 — 1-16bit SsP — 4 Industrial 28-SSOP PIC16C63A-041/SS-ND® 6.75 3.88 3.77 
Yes (2MC, SPI) 20 Commercial 28-DIP.3” | — PIC16C63A-20/SP-ND® 6.30 3.61 3.51 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C63A-20/S0-ND® 6.30 3.61 3.51 
20 Commercial 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND® 6.58 377 3.66 
20 Industrial 28-DIP.3” | PIC16C63A-20//SP-ND® 6.93 3.97 3.86 
20 Industrial 28-SOIC PIC16C63A-201/S0-ND® 6.93 3.97 3.86 
20 Industrial 28-SSOP PIC16C63A-201/SS-ND® 7.23 444 4.03 
4 Commercial 40-DIP PIC16C65B-04/P-ND® 6.58 3.77 3.66 
4 Commercial 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND@ 7.63 5.30 4.93 
2-Bbit USART, 4 Industrial 40-DIP PIC16C65B-041/P-ND® 7.28 4.16 4.04 
4Kx14 | 192x8 33 = 1-16bit SsP = 20 Commercial 40-DIP PIC16C65B-20/P-ND® 7.05 4.03 3.92 
Yes (2MIC, SP1) 20 Commercial 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND@ 8.10 5.62 5.23 
20 Industrial 40-DIP PIC16C65B-20//P-ND® 7.75 4.44 4.32 
20 Industrial 44-PLCC PIC16C65B-20//L-ND® 8.83 6.11 5.68 
2-Bbit _ 
4Kx14 | 256 15 Goh. 128i | TABI | eo, spi) 4 20 Commercial 20-CDIP PIC16C771/JW-NDt 18.55 a 9.29 
Yes 
20 Commercial 28-DIP.3” | PIC16C773/SP-ND® 7.38 4.22 4.10 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C773/SO-ND® 7.38 4.22 4.10 
2-Bbit AUSART, ; si va se 
diceaa | sex 55 ooh. 12-8t | as, aes = 20 Industrial 28-DIP 3 PIC16C773-1/SP-ND@ 8.10 4.64 451 
' 20 Industrial 28-SOIC PIC16C773-1/SO-ND® 8.10 4.64 451 
_ (MleC, SPI) 20 Commercial 28-DIP.3" | PIC16LC773/SP-ND@ 775 4.44 4.32 
20 Commercial 28-SOIC PIC16LC773/SO-ND® 7.75 4.44 4.32 
20 Commercial 40-CDIP PIC16C774/JW-NDt 26.38 = 14.41 
abt USAR 20 Commercial 40-DIP PIC16C774/P-ND@ 8.95 5.11 497 
; 20 Industrial 40-DIP PIC16C774-1/P-ND® 9.85 5.64 5.49 
akx14 | 256x8 | 33 | 10-ch.12-Bit | 1-16bit ssp — ee : 
ee (Ml, $P!) 20 Industrial 44-PLCC PIC16C774-I/L-ND® 10.53 6.75 6.48 
20 Commercial 40-DIP PIC16LC774/P-ND® 9.38 5.38 5.23 
20 Commercial 44-PLCC PIC{6LC774/L-ND@ 10.13 6.48 6.23 
P 20 Industrial 28-DIP.3” | — PIC16C745-/SP-ND® 5.93 2.97 2.86 
BKx14 | 256x8 22 5-ch. Bit | 1-16bit USART _ eae : 
Yes 20 Industrial 28-SOIC PIC16C745-1/SO-ND® 5.93 2.97 2.86 
Satie 20 Commercial 40-CDIP PIC16C765/JW-NDt 22.00 = 12.01 
Ae cia: || ogexe - eek acai || <atebh nein = 20 Industrial 44-PLCC PIC16C765-I/L-ND® 7.43 4.25 4.13 
yas 20 Industrial 40-DIP PIC16C765-1/P-ND® 7.08 3.55 — 
20 Industrial 44-TOFP PIC16C765-1/PT-ND® 8.15 4.08 = 
@ RoHS Compliant t UVEPROM 
Microcontrollers 
PIC18Cs 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters Analog | Int | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins} 8/16-bit} UART (Re SPI} CAN | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. Package | Part No. al 25 100 
1 (Master/ __ | 68-PLCC | PIC18C601-I/L-ND® 6.63 4.25 4.08 
ROMIess | — 1536 — | 26] 13 | 1(USART) 14) — | 2 |@ch.10-bit}| — | — | 25 | 4.2~5.5 | Industrial 
Slave) 64-TOFP | PIC18C601-I/PT-ND® 6.08 3.88 3.73 
4 (Mast 84-PLCC | PIC18C801-I/L-ND 8.15 5.21 5.00 
ROMless|  — 1536 — |a7) aa |ausarr| 1M) 4] — | 2 Jracn tonite) — | — | 25 | 42-55 | industrial tl 
Slave) 80-TOFP | PIC18C801-I/PT-ND® 7.35 4.70 451 
41 (Mast Y (CAN 68-PLCC | PIC18C658-I/L-ND® 15.83 9.07 8.82 
prom |16Kx16| 1536 — 52} 1a |1qusarry| ' Master’) 5 )¥¢ 2 |12-ch.to-vit] 2 | — | 40 | 42~5.5 | Industrial ! 
Slave) 2.0B) 64-TOFP | PIC18C658-/PT-ND® 15.15 8.69 8.45 


@ RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KX MICROCHIP — 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


General Purpose 


® 
PIC10F Devices Digi Reel 
Memory Size Timer/ Clock Tape and Reel 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each Pricing$ 
Words Bytes Bytes Pins 8-bit uarT| (c™ | spi™ A/D | Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 3,000 
8-DFN PIC10F200-I/MC-ND 1.05 54 52 = 
16 _ 4 1 = _ _ _ _ 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F200-1/P-ND 1.00 52 50 _ 
S0T23-6 PIC10F200T-I/OTCT-ND 1.04 93 84 460.00/M 
8-DFN PIC10F204-I/MC-ND 1.13 57 56 — 
256 x 12 16 _- 4 1 _ _ _ _ 1 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F204-1/P-ND 1.08 55 54 _ 
SOT-23-6 PIC10F204T-I/OTCT-ND 1.12 1.00 90 500.00/M 
o-ch, 8-DFN PIC10F220-I/MC-ND 1.18 65 59 _ 
16 - 4 1 _ = — | acne = 8MHz 8 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F220-1/P-ND 1.13 64 57 = 
SOT-23-6 PIC10F220T-I/OTCT-ND 1.18 1.05 95 530.00/M 
8-DFN PIC10F202-I/MC-ND 1.13 57 56 i 
24 — 4 1 = = _— — 1 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F202-1/P-ND 1.08 55 54 — 
S0T23-6 PIC10F202T-I/OTCT-ND 1.12 1.00 90 500.00/M 
8-DFN PIC10F206-I/MC-ND 1.18 61 59 — 
512x12 24 = 4 1 _ _ _ _ 1 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F206-1/P-ND 1.13 58 57 _ 
S0T23-6 PIC10F206T-I/OTCT-ND 1.18 1.05 95 530.00/M 
2-ch. 8-DFN PIC10F222-I/MC-ND 1.23 69 62 = 
23 = 4 1 _ _ — | spit _ 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP PIC10F222-1/P-ND 1.20 67 60 _ 
SOT-23-6 PIC10F222T-I/OTCT-ND 1.26 1.13 1.02 560.00/M 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
PIC12F Devices ° 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins | 8/16-bit | UART | 1?C™ | sPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
8-DFN | PIC12F508-I/MC-ND 1.25 65 63 
512x12 25 _ 6 1/ 4MHz 4 20-55 Ind. 8-DIP | PIC12F508-1/P-ND 1.20 62 60 
8-SOIC | PIC12F508-I/SN-ND 1.13 59 57 
8-MSOP_| PIC12F508-I/MS-ND 1.28 65 64 
8-DFN | PIC12F509-I/MC-ND 1.33 69 67 
8-DIP | PIC12F509-1/P-ND 1.28 65 64 
4 — 6 1/- 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-SOlJ | PIC12F509-I/SM-ND 1.20 62 60 
8-SOIC | PIC12F509-I/SN-ND 1.20 62 60 
1Kx12 8-MSOP_| PIC12F509-I/MS-ND 1.33 69 67 
8-DFN | PIC12F519-I/MC-ND 1.48 81 74 
4MHz, 8-MSOP | PIC12F519-I/MS-ND 1.50 83 15 
" of $ v 8MHz ° POe8S ine. 8-DIP | PIC12F519-1/P-ND 1.50 83 15 
8-SOIC__| PIC12F519-I/SN-ND 1.35 14 67 
4MHz, 8-DFN | PIC12F519-E/MC-ND 1.60 88 80 
‘i et v 8MHz $ euiae Ba 8-MSOP_| PIC12F519-E/MS-ND 1.65 90 82 
8-DFN | PIC12F510-I/MC-ND 1.33 81 74 
; 4MHz, 8-MSOP | PIC12F510-I/MS-ND 1.33 81 74 
_ : u oer amie | 8 | 20-89) Ind | gop | pictars10-vP-ND 1.25 2B 70 
8-SOIC__| PIC12F510-I/SN-ND 1.20 14 67 
8-DFN | PIC12F609-I/MD-ND 1.68 94 84 
8-MSOP | PIC12F609-I/MS-ND 1.58 88 79 
e : uM BMH | 20 | 20-55 | ind | goip | Pici2609-VP-ND 1.60 88 80 
8-SOIC | PIC12F609-I/SN-ND 1.45 80 72 
iiser 8-MSOP | PIC12HV609-I/MS-ND 1.53 94 85 
64 — 6 aval 8MHz 20 5 Ind. 8-DIP |) PIC12HV609-I/P-ND 1.70 94 85 
—— 8-S0IC_| PIc12HV609-I/SN-ND 1.53 8577 
8-DFN | PIC12F615-I/MD-ND 1.60 92 90 
8-MSOP | PIC12F615-I/MS-ND 1.53 89 86 
64 6 2 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP_ | PIC12F615-/P-ND 150 ‘90 ‘a3 
8-SOIC_ | PIC12F615-I/SN-ND 1.43 82 80 
User 8-DIP | PIC12HV615-I/P-ND 1.58 97 88 
ii — hee pe BM 2) | petined |" | s-soic_| pictatve1s-VSN-ND 1.50 8785 
8-DFN | PIC12F629-I/MD-ND 2.05 1.33 1.29 
1Kx 14 8-DFN | PIC12F629-I/MF-ND 1.83 94 92 
. a § m : Amie | 20) 20-55 | ind | gop | pici2629-VP-ND 1.75 90 88 
8-SOIC | PIC12F629-I/SN-ND 1.60 82 80 
8-DFN | PIC12F629-E/MF-ND 2.00 1.03 1.00 
8-DIP | PIC12F629-E/P-ND 1.93 98 96 
64 128 6 1 1 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ext. 8-SOIC | PIC12F629-E/SN-ND 1.75 90 88 
8-SOIC | PIC12F629T-E/SNCT-ND+ NEW! 2.04 1.83 1.65 
8-SOIC__| PIC12F629T-E/SNTR-ND$ NEW! 3035.99/3,300 
8-DFN | PIC12F635-I/MD-ND 2.15 1.11 1.08 
8MHz, 8-DFN | PIC12F635-I/MF-ND 2.15 1.11 1.08 
ot ie : Mt ; 32kHz 20 saaeas ind: 8-DIP | PIC12F635-1/P-ND 2.08 1.07 1.04 
8-SOIC__| PIC12F635-I/SN-ND 1.93 98 96 
8-DFN | PIC12F675-I/MD-ND 2.53 1.63 1.58 
F 8-DFN | PIC12F675-I/MF-ND 2.00 1.03 1.00 
64 128 6 1 4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP__| PIC12F675-/P-ND 193 ‘98 ‘96 
8-SOIC__| PIC12F675-I/SN-ND 1.75 90 88 
8-DFN | PIC12F675-E/MF-ND 2.18 1.12 1.09 
64 128 6 1 = = — — | 4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ext. 8-DIP | PIC12F675-E/P-ND 2.10 1.07 1.05 
8-SOIC | PIC12F675-E/SN-ND 1.93 99 97 
t Cut Tape + Tape and Reel Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 635 


ANY M 8-bit PIC Fiash Microcontrollers 
ICROCHIP General Purpose (Cont.) 


PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Pom | spr | pw A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. ‘ 25 100 
18-DIP PIC16F54-1/P-ND® 1.00 54 52 
512x12 | 25 — 12 1/- 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F54-I/SO-ND® 88 AT AG 
20-SSOP. PIC16F54-I/SS-ND@ 88 AZ AG 
Com. 18-DIP PIC16LF83-04/P-ND@ 6.78 4.05 3.98 
512x14| 36 64 13 1/- 4 2.0 ~ 6.0 Ind. 18-DIP PIC16LF83-041/P-ND@ 7.43 4.44 4.36 
Com. 18-SOIC PIC16LF83-04/SO-ND 6.90 411 4.04 
14-DIP PIC16F505-I/P-ND® 1.53 19 J7 
14-SOIC PIC16F505-I/SL-ND@ 1.35 69 67 
WRTAS PEP ome fe aMHz ) 20 | 45-55 | Ind.) sa-tgsop | — PIC16F505-I/ST-ND® 160 82 80 
14-DIP. PIC16F526-I/P-ND@ NEW! 1.78 99 89 
‘ 14-SOIC PIC16F526-I/SL-ND@ NEW! = 1.53 85 JT 
OPAL GR deel ae Sree -olt . BMHz | 20 | 20-55 | ind | sa-tssop | PICt6r526-/ST-ND@ NEW! 185 1.0293 
14-DIP PIC16F526-E/P-ND® NEW! 1.93 1.06 96 
67 64 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ext. 14-SOIC PIC16F526-E/SL-ND@ NEW! 1.70 94 84 
14-TSSOP PIC16F526-E/ST-ND@ NEW! 2.00 1.11 1.00 
14-DIP PIC16F506-1/P-ND® 1.45 84 82 
67 = 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F506-I/SL-ND@ 1.28 74 72 
14-TSSOP PIC16F506-I/ST-ND@ 1.50 87 85 
14-QFN PIC16F610-I/ML-ND® 1.88 1.02 95 
14-DIP PIC16F610-I/P-ND® 1.88 1.02 95 
on ~~ 12 Ma 2 SMe 7 2.065 Ind: 14-SOIC PIC16F610-I/SL-ND@ 1.63 88 83 
14-TSSOP PIC16F610-I/ST-ND@ 1.95 1.06 99 
28-QFN PIC16F627A-I/ML-ND 3.53 1.77 1.70 
18-DIP PIC16F627A-I/P-ND® 2.95 1.48 1.42 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = i = 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 48-S0IC PIC16F627A-I/SO-ND® 3.00 151 145 
20-SSOP. PIC16F627A-I/SS-ND® 3.23 1.63 1.57 
28-QFN PIC16LF627A-I/ML-ND® 3.60 1.82 1.75 
18-DIP PIC16LF627A-I/P-ND® 3.08 1.55 1.49 
224 ze 18 an 1 (AUSART) _ _ 1 _ 2 aie 20 2.06.5 Ind: 18-SOIC PIC16LF627A-I/SO-ND® 3.18 1.59 1.53 
20-SSOP PIC16LF627A-I/SS-ND® 3.40 1.72 1.65 
14-QFN PIC16F630-I/ML-ND® 2.33 1.19 1.16 
14-DIP PIC16F630-I/P-ND® 2.15 1.19 1.16 
a 1 BME 20, | AS ESD: | lng: 14-solc | — PIC16F630-/SL-ND@ 208 1.07 1.04 
14-TSSOP PIC16F630-I/ST-ND@ 2.40 1.23 1.20 
20-QFN PIC16F631-I/ML-ND® 2.20 1.27 1.24 
20-DIP PIC16F631-I/P-ND® 2.00 1.31 1.28 
oe ie 18 Ma 7 1 1 = _ 2 BMH 20 One Ind; 20-SOIC PIC16F631-I/SO-ND® 2.18 1.27 1.24 
20-SSOP PIC16F631-I/SS-ND® 2.00 1.15 1.04 
1Kx 14 16-QFN PIC16F676-I/ML-ND® 2.48 1.27 1.24 
: 14-DIP PIC16F676-I/P-ND® 2.48 1.27 1.24 
64 128 12 1 _— - _ _ 8-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 44-S0IC PIC16F676-/SL-ND@ 293 145 142 
14-TSSOP PIC16F676-I/ST-ND@ 2.55 1.31 1.28 
28-QFN PIC16F818-I/ML-ND® 4.25 2.14 2.06 
F 18-DIP PIC16F818-I/P-ND® 3.55 1.78 1.71 
128 128 16 2 — 1 1 1 5-ch. 10-bit = 8MHz 20 4.0~55 Ind. 48-S0IC PIC16F818-V/SO-ND® 3.60 1381 174 
20-SSOP. PIC16F818-I/SS-ND® 3.90 1.96 1.89 
28-QFN PIC16LF818-I/ML-ND@ 4.28 2.15 2.07 
: 18-DIP PIC16LF818-I/P-ND@ 3.73 1.86 1.79 
128 128 16 2 _ 1 1 1 5-ch. 10-bit = 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 48-SOIC PIC16LF818-I/SO-ND@ 3.80 190 183 
20-SSOP. PIC16LF818-I/SS-ND@ 4.13 2.06 1.98 
Com. 18-DIP PIC16F84A-04/P-ND@ 6.13 3.52 3.42 
Ind. 18-DIP PIC16F84A-041/P-ND@ 6.75 3.86 3.75 
Com. 18-SOIC PIC16F84A-04/SO-ND® 6.25 3.58 3.48 
66 6a ti - sone Ind. 18-SOIC PIC16F84A-041/SO-ND@ 6.88 3.93 3.82 
Com. 20-SSOP PIC16F84A-04/SS-ND@ 6.65 3.82 3.71 
Ind. 20-SSOP PIC16F84A-041/SS-ND® 7.28 4.18 4.06 
Com. 18-DIP PIC16LF84A-04/P-ND® 6.45 3.69 3.59 
Ind. 18-DIP PIC16LF84A-041/P-ND@ 7.05 4.03 3.92 
Com. 18-SOIC PIC16LF84A-04/SO-ND® 6.55 3.75 3.65 
es eo 18 tpt 4 eae2e Ind. 18-SOIC PIC16LF84A-041/SO-ND® 7.18 411 4.00 
Com. 20-SSOP PIC16LF84A-04/SS-ND® 6.98 4.00 3.89 
Ind. 20-SSOP. PIC16LF84A-041/SS-ND@ 7.58 4.35 4.23 
Com. 18-DIP PIC16F84A-20/P-ND® 6.55 3.75 3.65 
Ind. 18-DIP PIC16F84A-201/P-ND® 7.20 4.13 4.01 
Com. 18-SOIC PIC16F84A-20/SO-ND® 6.65 3.82 3.71 
ee o i: ait 20 alate Ind. 18-SOIC PIC16F84A-201/SO-ND® 7.30 4.19 4.07 
Com. 20-SSOP PIC16F84A-20/SS-ND@ 7.10 4.06 3.95 
Ind. 20-SSOP PIC16F84A-201/SS-ND® 7.73 4.42 4.30 
User 14-DIP PIC16HV610-I/P-ND® 2.10 117 1.05 
64 = ie vA 7 SMH 20 Defined mide 14-SOIC PIC16HV610-I/SL-ND@ 1.85 1.02 93 
28-DIP PIC16F57-1/P-ND® 1.55 83 81 
28-SOIC PIC16F57-I/SO-ND® 1.23 67 65 
seae | |) |e 20 | 20-55 ) Ind. | 5¢-iP.3” | PICIGF57-/SP-ND@ 155-8381 
28-SSOP. PIC16F57-I/SS-ND@ 1.18 63 62 
_ 40-Dip PIC16F59-1/P-ND® 1.95 1.00 98 
ig oe ¥ 20 even _ 44-TQFP. PIC16F59-I/PT-ND® 1.98 1.02 99 
16-QFN PIC16F616-I/ML-ND® 1.88 1.10 1.07 
- 14-DIP PIC16F616-I/P-ND® 1.78 1.03 1.01 
TB) se) en) a = — | >] mf Beh obit | 2 | BMHz | 20) 20-55 | Ind | s4-tssop |  Pictér616-/ST-NDe 180 107 1.04 
14-SOIC PIC16F616-I/SL-ND@ 1.60 93 Al 
28-QFN PIC16F628A-I/ML-ND® 3.88 2.04 2.00 
18-DIP PIC16F628A-I/P-ND® 3.35 1.67 1.61 
224 128 16 2 1 (AUSART) _ _ 1 _ 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 48-SOIC PIC16F628A-I/SO-ND® 3.40 172 165 
20-SSOP PIC16F628A-I/SS-ND® 3.70 1.85 1.78 
2K x 14 28-QFN PIC16LF628A-I/ML-ND 4.05 2.14 2.10 
18-DIP PIC16LF628A-I/P-ND@ 3.53 1.77 1.70 
oe 128 - a 1 (AUSART) = _ u on . aa cu 20-56 Ind. 18-SOIC PIC16LF628A-I/SO-ND® 3.58 1.80 1.73 
20-SSOP PIC16LF628A-I/SS-ND® 3.85 1.93 1.86 
16-QFN PIC16F636-I/ML-ND® 2.33 1.21 1.18 
128 256 12 1 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 14-DIP PIC16F636-I/P-ND® 2.33 24 1.18 
14-TSSOP PIC16F636-I/ST-ND@ 2.40 1.25 1.22 
128 256 12 1 2 aM 20 2.0~5.5 Ind. 20-SSOP PIC16F639-I/SS-ND® 4.45 2.49 2.46 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
636 (T0911) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. M 8-bit PIC Flash Microcontrollers 
ICROCHIP General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART Pom |spr™| pw A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. if 25 100 
20-QFN PIC16F677-I/ML-ND@ 2.20 1.38 1.34 
. 20-DIP PIC16F677-I/P-ND® 2.00 1.42 1.38 
128 256 18 1/1 =_ _ - — 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F677-I/SO-ND@ 0415 138 134 
20-SOIC PIC16F677-I/SS-ND® 2.00 1.17 1.14 
16-QFN PIC16F684-I/ML-ND® 2.45 1.28 1.25 
14-DIP PIC16F684-I/P-ND® 2.45 1.28 1.25 
128 256 12 2 = _ = 4 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 44-S0IC PIC16F684-I/SL-ND® 2.93 116 113 
14-TSSOP PIC16F684-I/ST-ND@ 2.55 1.32 1.29 
20-QFN PIC16F687-I/ML-ND® 2.83 1.55 1.43 
F 20-DIP PIC16F687-I/P-ND® 2.58 1.51 1.47 
128 256 18 1/1 1 (EUSART) 1 1 - 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-S0IC PIC16F687-//SO-ND® 2.83 155 1.43 
20-SSOP. PIC16F687-I/SS-ND® 2.43 1.33 1.23 
18-DIP PIC16F716-I/P-ND® 1.93 98 96 
128 _ 13 2 - = = 1 4-ch. 8-bit _ = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F716-I/SO-ND® 1.75 90 88 
20-SSOP PIC16F716-I/SS-ND® 2.80 1.61 157 
28-DIP .3” PIC16F72-1/SP-ND® 3.75 2.16 2.10 
‘ 28-SOIC PIC16F72-1/SO-ND® 3.75 2.16 2.10 
eee | cal (a = PP) ee paeeiebeblt | a 20) 40-55 | Ind.) 28-ssoP | — PICt6F72-I/SS-ND® 393 225 2.19 
28-QFN PIC16F72-I/ML-ND® 3.75 2.16 2.10 
28-QFN PIC16LF72-I/ML-ND 3.98 2.27 2.20 
‘ 28-SOIC PIC16LF72-I/SO-ND@ 3.98 2.27 2.20 
EP pee) a - i a eee ca | - 20 | 20-55 | Ind. | 98-pip.3" | PICTELF72-I/SP-NDo 398 227 2.20 
28-SSOP. PIC16LF72-I/SS-ND® 4.13 2.36 2.30 
20-QFN PIC16F785-I/ML-ND® 2.95 1.64 1.48 
. 20-DIP PIC16F785-I/P-ND® 3.03 1.68 1.52 
128 256 18 2 _ = = 1 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16E785-/SO-ND® 2.95 164 148 
20-SSOP. PIC16F785-I/SS-ND® 2.55 1.41 1.28 
28-QFN PIC16F819-I/ML-ND® 4.80 2.40 2.31 
, 18-DIP PIC16F819-I/P-ND® 4.03 2.03 1.95 
OK x14 128 128 16 2 _ 1 1 1 5-ch. 10-bit _— 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 48-S0IC PIC16F819-V/SO-ND® 413 2.06 198 
20-SSOP. PIC16F819-I/SS-ND® 4.40 2.22 2.14 
28-QFN PIC16LF819-I/ML-ND® 4.80 2.40 2.31 
; 18-DIP PIC16LF819-I/P-ND@ 4.23 2.12 2.04 
128 128 16 2 = 1 1 1 5-ch. 10-bit = 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 48-SOIC PIC16LF819-I/SO-ND® 433 216 2.08 
20-SSOP. PIC16LF819-I/SS-ND® 4.65 2.33 2.24 
28-SOIC PIC16F870-I/SO-ND® 5.05 2.89 2.81 
128 64 22 2 1 (AUSART) _ = 1 5-ch. 10-bit _ — 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16F870-I/SP-ND® 5.05 2.89 2.81 
28-SSOP PIC16F870-I/SS-ND® 5.20 2.99 2.90 
28-SOIC PIC16LF870-I/SO-ND@ 5.33 3.05 2.96 
128 64 22 2 1 (AUSART) = = 1 5-ch. 10-bit _ = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16LF870-I/SP-ND@ §.33 3.05 2.96 
28-SSOP. PIC16LF870-I/SS-ND@ 5.45 3.13 3.04 
i 44-PLCC PIC16F871-I/L-ND@ 6.70 4.28 4.11 
128 64 33 2 1 (AUSART) = _ 1 8-ch. 10-bit _ _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F871-I/P-ND@ 5.98 314 3.08 
44-PLCC PIC16LF871-I/L-ND 7.05 4.51 4.33 
128 64 33 2 1 (AUSART) = = il 8-ch. 10-bit _ = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF871-I/P-ND@ 6.28 3.29 3.23 
44-TQFP PIC16LF871-I/PT-ND@ 8.45 4.44 4.36 
28-SOIC PIC16F872-I/SO-ND® 5.05 2.89 2.81 
128 64 22 2 _- 1mrec 1 1 5-ch. 10-bit _ = 20 40~5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16F872-I/SP-ND® 5.05 2.89 2.81 
28-SSOP. PIC16F872-I/SS-ND® 5.20 2.99 2.90 
28-SOIC PIC16LF872-I/SO-ND® §.33 3.05 2.96 
128 64 22 2 = 1 Mi2c 1 1 5-ch. 10-bit = == 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16LF872-I/SP-ND® 5.33 3.05 2.96 
28-SSOP. PIC16LF872-I/SS-ND@ 5.45 3.13 3.04 
28-QFN PIC16F882-I/ML-ND® 3.20 1.73 1.62 
128 128 25 2 : aaetee 1 Mi2c 1 = 11-ch. 10-bit = beth 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP PIC16F882-I/SP-ND® 3.10 1.68 1.58 
( ) iB 28-SSOP. PIC16F882-I/SS-ND® 2.63 1.41 1.34 

T(AUSART), | 5 12 a anes | BMH, ‘ ae 
128 128 25 2 1 (EUSART) 1 MIFC 1 11-ch. 10-bit 30kH2 20 2.0 ~ 5.5 Ext. 28-SOIC PIC16F882-E/SO-ND® 3.10 1.68 1.57 
- User 14-DIP PIC16HV616-I/P-ND@ 1.98 1.22 1.10 
Wee Tt | te Oe — So ee eee 2 SMHz | 20 | befined me: 14-S0I¢_| _ PICI6HV616-/SL-ND® 180 141 1.01 
128 128 25 2 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 1 11-ch. 10-bit 2 ie 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC PIC16F882-I/SO-ND® 2.80 1.50 1.42 
28-QFN PIC16F648A-I/ML- 4.35 2.18 2.10 
18-DIP PIC16F648A-I/P-ND® 3.80 1.90 1.83 
256 256 16 2 1 (AUSART) _ _ 1 — 2 4MHz 20 3.0 ~ 5.5 Ind. 48-S0IC PICI6F648A-I/SO-ND® 3.88 195 1.87 
20-SSOP. PIC16F648A-I/SS-ND® 4.18 2.10 2.02 
20-QFN PIC16F685-I/ML-ND@ 2.98 1.63 1.50 
. 20-DIP PIC16F685-I/P-ND® 2.88 1.66 1.54 
256 256 18 2 _ = =— 1 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F685-I/SO-ND® 2.98 163 150 
20-SSOP PIC16F685-I/SS-ND® 2.58 1.40 1.30 
14-QFN PIC16F688-I/ML-ND® 2.60 1.36 1.32 
i 14-DIP PIC16F688-I/P-ND® 2.60 1.36 1.32 
256 256 12 1/1 1 (EUSART) _ _ — 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 44-S0IC PIC16F688-I/SL-ND® 235 493 420 
14-TSSOP PIC16F688-I/ST-ND® 2.68 1.40 1.36 
20-QFN PIC16F689-I/ML-ND® 2.98 1.63 1.50 
‘i 20-DIP PIC16F689-I/P-ND® 2.88 1.66 1.54 
256 256 18 1/1 1 (EUSART) 1 1 _ 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F689-//SO-ND® 2.98 163 150 
20-SSOP PIC16F689-I/SS-ND® 2.58 1.40 1.30 
20-QFN PIC16F690-I/ML-ND@ 3.13 171 1.58 
4Kx 14 . 20-DIP PIC16F690-I/P-ND® 3.05 1.75 1.62 
256 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F690-I/SO-ND@ 313 174 158 
20-SSOP PIC16F690-I/SS-ND # 2.73 1.48 1.38 
28-QFN PIC16F73-1/ML-ND® 5.85 3.36 3.27 
: 28-SOIC PIC16F73-I/SO-ND® 5.85 3.36 3.27 
192 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ _ 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16E73+/SP-ND® 5.85 336 307 
28-SSOP PIC16F73-1/SS-ND® 6.05 3.46 3.36 
28-QFN PIC16LF73-I/ML-ND® 6.15 3.54 3.44 
. 28-SOIC PIC16LF73-I/SO-ND® 6.15 3.54 3.44 
192 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _— _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” PICI6LF73-VSP-ND@ 615 3.54 344 
28-SSOP PIC16LF73-I/SS-ND® 6.33 3.63 3.53 
28-QFN PIC16F737-I/ML-ND@ 7.18 3.77 3.70 
. 28-SOIC PIC16F737-I/SO-ND® 6.63 3.48 3.42 
= 2 . a = 2 
368 25 2 1 (AUSART) | 1 MI¢C 1 2 11-ch. 10-bit 2 20 4.0 ~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F737-I/SP-ND@ 650 344 3.35 
28-SSOP. PIC16F737-I/SS-ND® 6.83 3.58 3.52 
_ 2 caw nce = 28-OFN PICI6LF737-V/ML-ND® 753 3.94 3.87 
368 25 2 1 (AUSART) | 1 MI°C 1 2 11-ch. 10-bit 2 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-SOIC PIC16LF737-I/SO-ND@ 728 3.82 375 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 637 


. 8-bit PIC Flash Microcontrollers 
AN MICROCHIP —.. saa 


General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes; Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom |spr™| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
= 2 _ er = . 28-DIP .3” PIC16LF737-I/SP-ND 7.15 3.75 3.68 

368 25 2 1 (AUSART) | 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-SSOP PIC{6LE737-I/SS-ND@ 738 3.87 3.80 

44-PLCC PIC16F74-I/L-ND® 7.98 4.75 4.66 
_ eer _ _ . 44-QFN PIC16F74-I/ML-ND 888 510 4.96 

192 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PICI6E74-I/P-ND@ 743 4.08 3.97 
44-TQFP. PIC16F74-I/PT-ND® 8.55 4.89 4.76 
44-PLCC PIC16LF74-I/L-ND® 8.38 4.99 4.90 

: 44-QFN PIC16LF74-I/ML-ND 9.30 5.33 5.18 

192 — 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = _ 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF74-/P-ND 7.48 4.28 4.16 
44-TQFP PIC16LF74-I/PT-ND® 9.00 5.14 5.00 
40-QFN PIC16F747-I/ML-ND® 8.00 4.20 412 

368 — 36 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F747-1/P-ND@ 748 3.92 3.85 
44-TQFP PIC16F747-I/PT-ND® 7.60 3.99 3.92 

= 2, 7 cf _ - 40-DIP PIC16LF747-I/P-ND 8.20 4.31 4.23 

368 36 2 1 (AUSART) | 1 MI°C 1 2 14-ch. 10-bit 2 20 2.0~5.5 Ind. 44-TOFP PICI6LF747-l/PT-ND@ 8.38 4.40 432 

28-QFN PIC16F87-I/ML-ND® 5.25 2.63 2.53 
_ = _ s 18-DIP PIC16F87-I/P-ND@ 4.65 2.35 2.26 

368 256 16 2 1 (AUSART) 1 2 8MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 48-S0IC PIC16F87-//SO-ND@ 4.80 240 231 
20-SSOP PIC16F87-I/SS-ND® 5.13 2.58 2.48 
28-QFN PIC16LF87-I/ML-ND® 5.48 2.76 2.65 

18-DIP PIC16LF87-I/P-ND@ 4.90 2.47 2.37 

368 256 16 2 1 (AUSART) _ _ 1 _ 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 18-S0IC PICI6LF87-//SO-ND@ 5.00 254 oA 
20-SSOP PIC16LF87-I/SS-ND® 5.43 2.71 2.61 
28-QFN PIC16F873A-I/ML-ND® 7.60 4.36 4.24 

P 28-SOIC PIC16F873A-I/SO-ND® 7.15 4.10 3.98 
ini 192 128 22 2 1 (AUSART) 1 1 2 5-ch. 10-bit 2 = 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3" PIC16F873A-I/SP-ND@ 745 410 3.98 
28-SSOP PIC16F873A-I/SS-ND® 7.30 4.19 4.07 
28-QFN PIC16LF873A-I/ML-ND® 7.98 4.57 4.44 
7 28-SOIC PIC16LF873A-I/SO-ND® 7.53 4.30 4.18 
2 2 | = * 

192 128 22 2 1(AUSART)| 1MI2C | 1 2 5-ch. 10-bit 2 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF873A-V/SP-ND® 753 430 448 
28-SSOP PIC16LF873A-I/SS-ND@ 7.90 4.52 4.39 
44-PLCC PIC16F874A-I/L-ND® 8.75 5.22 $12 

i 44-QFN PIC16F874A-I/ML-ND® 9.00 5.14 5.00 
2 e e = s 

192 128 33 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F874A-l/P-ND@ 7.80 447 4.35 
44-TQFP PIC16F874A-I/PT-ND® 9.00 5.14 5.00 
44-PLCC PIC16LF874A-I/L-ND® 9.20 5.48 5.38 

192 128 33 2/1 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF874A-I/P-ND® 8.20 471 4.58 
44-TQFP PIC16LF874A-I/PT-ND® 9.45 5.41 5.26 
28-QFN PIC16F88-I/ML-ND® 5.58 3.19 3.10 

= - “hi 2 18-DIP PIC16F88-I/P-ND® 5.00 2.51 241 

368 256 16 2 1 (AUSART) 1 1 7-ch. 10-bit 2 8MHz 20 3.0~5.5 Ind. 18-S0IC PIC16F88-/SO-ND@ 510 257 247 
20-SSOP PIC16F88-I/SS-ND® 5.48 2.76 2.65 
28-QFN PIC16LF88-I/ML-ND® 5.85 3.34 3.25 

4 18-DIP PIC16LF88-I/P-ND® 5.25 2.63 2.53 

368 256 16 2 1 (AUSART) = 1 1 7-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 48-S0IC PIC16LF88-I/SO-ND@ 533 269 259 
20-SSOP PIC16LF88-I/SS-ND@ 5.75 2.89 2.78 
28-QFN PIC16F883-I/ML-ND® 3.25 1.98 1.93 

9, 4 “hi * 28-SOIC PIC16F883-I/SO-ND® 2.73 1.69 1.64 

256 256 25 2 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16F883-I/SP-ND@ 3.03 185 180 
28-SSOP PIC16F883-I/SS-ND@ 2.65 1.66 1.61 
44-QFN PIC16F884-I/ML-ND® 3.53 2.14 2.08 

256 256 36 2/1 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F884-I/P-ND® 3.20 1.96 1.91 
44-TQFP PIC16F884-I/PT-ND® 3.23 1.98 1.92 
28-QFN PIC16F76-I/ML-ND 7.38 4.22 4.10 

. 28-SOIC PIC16F76-I/SO-ND@ 7.38 4.22 4.10 

368 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ _ 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F76-I/SP-ND® 7:38 4.22 410 
28-SSOP. PIC16F76-I/SS-ND® 7.55 4.32 4.20 
28-QFN PIC16LF76-I/ML-ND 7.73 4.42 4.30 

= aoatid = = i 28-SOIC PIC16LF76-1/SO-ND 773° 442 4.30 

368 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit 20 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PICI6LE76-/SP-ND@ 773 442 430 
28-SSOP PIC16LF76-I/SS-ND® 7.93 4.53 441 
28-QFN PIC16F767-I/ML-ND® 8.33 4.37 4.29 

ry 28-SOIC PIC16F767-I/SO-ND® 7.70 4.04 3.97 
= 2 z | @ 

368 25 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16E767-//SP-ND@ 755 3.96 3.89 
28-SSOP PIC16F767-I/SS-ND@ 7.95 417 4.09 
28-QFN PIC16LF767-I/ML-ND® 9.08 477 4.68 

; 28-SOIC PIC16LF767-I/SO-ND@ 8.38 4.40 4.32 
= 2 4 | ts 

368 25 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF767-I/SP-ND 8.33 4.35 4.27 
28-SSOP PIC16LF767-I/SS-ND® 8.65 4.54 4.46 
44-PLCC PIC16F77-I/L-ND® 9.13 5.43 5.33 

8Kx14 | 368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = _ 20 4.0~5.5 Ind. 44-QFN PIC16F77-I/ML-ND® 10.13 5.80 5.64 
40-DIP PIC16F77-I/P-ND@ 8.15 4.66 4.53 

44-PLCC PIC16LF77-I/L-ND 9.60 5.70 5.60 

‘ 44-QFN PIC16LF77-I/ML-ND 10.58 6.07 5.90 

368 _ 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ _ 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PICI6LE77-I/P-ND@ 855 4.89 476 
44-TQFP. PIC16LF77-I/PT-ND@ 10.28 5.88 5.72 
44-QFN PIC16F777-I/ML-ND 8.85 4.65 4.57 

368 _ 36 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 = 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F777-1/P-ND® 8.33 4.35 4.27 
44-TQFP PIC16F777-I/PT-ND® 8.45 4.44 4.36 
44-QFN PIC16LF777-I/ML-ND 9.78 5.12 5.03 

368 = 36 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF777-I/P-ND® 9.13 4.78 4.70 
44-TQFP PIC16LF777-I/PT-ND® 9.30 4.88 4.79 
28-QFN PIC16F876A-I/ML-ND® 7.70 4.41 4.29 

. 28-SOIC PIC16F876A-I/SO-ND® 7.70 4.41 4.29 
2 ch. 8- = is 
368 256 22 2 1 (AUSART) | 1 MIFC 1 2 5-ch. 8-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F876A-I/SP-ND® 770 4A 4.29 
28-SSOP PIC16F876A-I/SS-ND@ 7.85 4.50 4.38 
: 28-QFN PIC16LF876A-I/ML-ND® 8.08 4.63 4.50 
2 ch. 8+ = = 
368 256 22 2 1(AUSART)| 1MIFC | 1 2 5-ch. 8-bit 2 20 2.0~5.5 Ind. 28-SOIC PIC1GLF876A-I/SO-ND® 8.08 463 450 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
638 (T0911) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KR MICROCHIP 


8-bit PIC Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes} Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pco™ |spi™) pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. il 25 100 
F 28-DIP .3” PIC16LF876A-I/SP-ND® 8.08 4.63 4.50 
2 -ch. 8 = # 
368 256 22 2 1 (AUSART)| 1 MIFC 1 2 5-ch. 8-bit 2 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-SSOP PICIGLF876A-//SS-ND@ 8.23 472 459 
44-PLCC PIC16F877A-I/L-ND@ 9.40 5.61 5.51 
44-QFN PIC16F877A-I/ML-ND® 9.68 5.55 5.40 
2 i a = m 
368 256 33 2 1 (AUSART)| 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 40~5.5 Ind. 40-DIP PIC1GF877A-I/P-ND@ 8.40 481 468 
44-TQFP PIC16F877A-I/PT-ND® 9.68 5.55 5.40 
44-PLCC PIC16LF877A-I/L-ND® 9.90 5.90 5.80 
7 44-QFN PIC16LF877A-I/ML-ND@ 10.15 5.81 5.65 
2, : z a s 
8K x44 368 256 33 2 1(AUSART)| 1MI2C | 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PICIGLF877A-l/P-ND@ 8.85 5.06 492 
44-TQFP PIC16LF877A-I/PT-ND@ 10.15 5.81 5.65 
28-QFN PIC16F886-I/ML-ND@ 3.48 2.13 2.07 
9, " “hi “s 28-SOIC PIC16F886-I/SO-ND® 2.98 1.83 1.78 
368 256 25 2 1 (EUSART)| 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16F886-I/SP-ND® 3.05 200 194 
28-SSOP. PIC16F886-I/SS-ND® 2.90 1.80 1.75 
44-QFN PIC16F887-I/ML-ND® 3.80 2.32 2.25 
368 256 36 2 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F887-I/P-ND® 3.50 2.14 2.08 
44-TQFP PIC16F887-I/PT-ND@ 3.55 2.15 2.09 
. Ay ® 
PIC18F Devices Reel 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom {spr} pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. al 25 100 
28-QFN = | PIC18F1220-I/ML-ND@ 6.05 258 2.52 
i 18-DIP | PIC18F1220-I/P-ND® 465 238 2.32 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ =| 1 7-ch. 10-bit — 8MHz 40 42~55 Ind. 18-Soic_ | PIC18F1220-I/SO-NDe 448 230 224 
20-SSOP_| PIC18F1220-I/SS-ND@ 448 2.30 2.24 
28-QFN | PIC18LF1220-I/ML-ND® 6.28 2.70 2.63 
18-DIP | PIC18LF1220-1/P-ND® 488 249 2.43 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = — 1 7-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.5 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC | PIC18LF1220-1/SO-ND® 4.70 241 2.35 
20-SSOP | PIC18LF1220-I/SS-ND@ 470 241 2.35 
28-QFN | PIC18F1230-I/ML-ND@ 6.20. 2.88 2.60 
18-DIP | PIC18F1230-I/P-ND® 480 265 2.40 
26 | 128 | 16 | —2 eee — |—] 6 fachront f 3 | BME | go | 42-55 | ind. | 18-S01c |PICteFi230-VS0-NDe 465 256 232 
( 20-SSOP_| PIC18F1230-I/SS-ND@ 465 2.56 2.32 
28-QFN | PIC18LF1230-I/ML-ND® 5.43 3.00 272 
26 | 128 | 16 | 2 ser — |—] 6 Jacrront | 3 | BM | go | 20-55] ind. | 18-DIP |PiCtELF1230-V/P-NDe 503 277 252 
( 18-SOIC | PIC18LF1230-1/SO-ND@ 488 269 2.44 
28-QFN = | PIC18F1230-E/ML-ND@ NEW! 5.68 313 2.83 
i 8MHz, 18-DIP | PIC18F1230-E/P-ND@ NEW! 6.28 2.92 2.63 
256 | 126 | 16 | —/2 | T(EUSART) | — 7 — | 8 | Ach 10-bit | 3) az | 40 | 29-55) Et 7 tesoic | picisr1230-£/S0-ND@ NEW! 510 283 255 
20-SSOP_| PIC18F1230-E/SS-ND@ NEW! 5.10 2.83 2.55 
‘ 28-SOIC | PIC18F2220-I/SO-ND® 8.00 458 4.45 
2, - - e 
sisi 512 256 25 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3" | PIC18F2220-I/SP-ND® 800 458 445 
. 28-SOIC | PIC18LF2220-I/SO-ND® 8.38 4.80 4.67 
2 e | zs 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2220-//SP-ND® 838 480 467 
28-QFN = | PIC18F2221-I/ML-ND® 488 2.70 2.44 
, 8MHz, 28-SOIC | PIC18F2221-I/SO-ND@ 448 247 2.24 
2, | d 2 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10 ch. 10-bit 2 30kH2 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2221-I/SP-ND@ 480 265 240 
28-SSOP_| PIC18F2221-I/SS-ND@ 443 244 2.21 
28-QFN | PIC18LF2221-I/ML-ND@ 5.10 2.83 © 2.55 
2 hi 8MHz, 28-SOIC | PIC18LF2221-I/SO-ND® 470 260 2.35 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MISC 1 2 10 ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2221-I/SP-ND® 503. 277 254 
28-SSOP_| PIC18LF2221-I/SS-ND® 465 256 2.32 
44-QFN | PIC18F4220-I/ML-ND 10.50 602 5.85 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4220-I/P-ND@ 883 5.05 4.91 
44-TOFP | PIC18F4220-I/PT-ND® 10.18 5.83 5.67 
44-QFN | PIC18LF4220-I/ML-ND® 11.05 631 614 
512 256 36 1/3 4 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4220-1/P-ND® 9.25 §30 5.15 
44-TQFP__| PIC18LF4220-I/PT-ND® 10.70. 6.13 5.96 
8MHz. 44-QFN | PIC18F4221-I/ML-ND® 5.35 297 268 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 32kHz 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4221-I/P-ND® 5.13 2.83 2.56 
44-TOQFP__| PIC18F4221-I/PT-ND@ 495 274 2.48 
8MHz 44-QFN | PIC18LF4221-I/ML-ND@ 5.60 3.09 2.80 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4221-I/P-ND® 5.38 2.97 2.68 
44-TQFP | PIC18LF4221-I/PT-ND® 5.20. 288 2.60 
28-OFN  PIC18F1320-I/ML-ND@ 553 2.83 2.76 
; 18-DIP__| PIC18F1320-I/P-ND@ 513 2.62 2.56 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ _ 1 7-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~55 Ind. 48-solc | PIc18F1320-I/SO-ND® 495 254 248 
20-SSOP_| PIC18F1320-I/SS-ND@ 4.95 254 2.48 
28-QFN | PIC18LF1320-I/ML-ND® 5.78 296 2.88 
i 18-DIP | PIC18LF1320-1/P-ND® 5.38 2.75 2.68 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ _ 1 7-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 48-solc | PIC18LF1320-/SO-ND@ 520 267 260 
20-SSOP_| PIC18LF1320-I/SS-ND@ 5.20. 2.67 2.60 
28-QFN | PIC18F1330-I/ML-ND@ 5.68 3.14 2.84 
: 8MHz, 18-DIP | PIC18F1330-I/P-ND® 5.28 2.92 2.64 
256 128 13 —/2 | 1 (EUSART) — = 6 4-ch. 10-bit 3 30kHz 40 42~55 Ind. 48-solc | PIC18F1330-\/SO-ND® 513. 283 256 
20-SSOP_| PIC18F1330-I/SS-ND@ 6.13 2.83 2.56 
28-QFN — | PIC18LF1330-I/ML-ND@ 593 329 297 
4K x 16 256 128 16 —/2 ' oe = = 6 4-ch. 10-bit 3 ae 40 2.0~5.5 Ind. 18-DIP | PIC18LF1330-I/P-ND@ 5.53 3.06 2.77 
( ) 18-SOIC__| PIC18LF1330-I/SO-ND® 5.38 2.97 2.69 
‘ 28-SOIC | PIC18F2320-I/SO-ND® 8.65 496 4.82 
2, - | a 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2320-I/SP-ND@ 865 496 482 
‘ 28-SOIC | PIC18LF2320-I/SO-ND® 9.08 520 5.06 
2 7 | = 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2320-I/SP-ND® 908 520 5.06 
28-QFN = | PIC18F2321-I/ML-ND@ 5.18 286 2.58 
» 8MHz, 28-SOIC | PIC18F2321-I/SO-ND® 478 263 2.38 
2, e :| d 6 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIC 1 2 10-ch. 10-bit 2 32kH7 40 4.2~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2321-I/SP-ND@ 510 281 254 
28-SSOP_| PIC18F2321-I/SS-ND@ 4.70 260 2.35 
28-QFN | PIC18LF2321-I/ML-ND® 540 2.99 2.70 
2 2 fi 8MHz, 28-SOIC | PIC18LF2321-I/SO-ND@ 5.00 2.76 2.50 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MISC 1 2 10-ch. 10-bit 2 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2321-I/SP-ND® 533 293 266 
28-SSOP__| PIC18LF2321-I/SS-ND® 4.95 2.72 247 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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KS MICROCHIP 


8-bit PIC Flash Microcontrollers 


: . 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) Reel 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes] Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom |spr™| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 25 100 
es | 256 | 24 | 1/3 | 1(Eusart)| imc | 1 | 6 | 5-ch.to-bit] 2 ae 40. |20~55) Ind. | 28-QFN | PIC18F2931-/MM-ND@ NEW! 753 385 3.76 
44-QFN | PIC18F4320-/ML-ND@ 118 641 6.23 
512 | 256 | 36 | 1/3 |4ausarT)| imc | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 sMHz | 40 | 42-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18F4320-l/P-ND@ 950 5.44 5.29 
44-TOFP_| PIC18F4320-I/PT-ND@ 10.83 6.20 6.03 
44-QFN | PIC18LF4320-/ML-ND® 1175 672 6.54 
512 | 256 | 36 | 1/3 |4ausarT)| imc | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 sMHz | 40 | 20-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4320-1/P-ND@ 9.95 5.71 5.55 
44-TOFP_| PIC18LF4320-1/PT-ND® 11.40 653 6.35 
Aili 44-QFN | PIC18F4321-//ML-ND@ 5.65. 3.13 2.82 
512 | 256 | 36 | 1/3 |1(cusart)| imc | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 aon, | 40 [42-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18F4321-l/P-ND@ 540 299 270 
44-TOFP_| PIC18F4321-I/PT-ND@ 5.25 2.90 2.62 
alll 44-QFN | PIC18LF4321-//ML-ND® 5.90 3.27 2.96 
512 | 256 | 36 | 1/3 |1(eusart)| imc | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 wow, | 40 [20-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4321-1/P-ND@ 568 313 284 
AGete 44-TOFP_| PIC18LF4321-1/PT-ND® 5.50 3.04 2.76 
7 1 (AUSART), . ans 42-55 : PIC18F6310-I/PT-ND@ 5.75 2.95 2.88 
ats 54] 8 | a (eusarty) | MPC | ay i eeietOeaie | 22 BMH | 40 foo 55 | lt | SETOFP | icteie6ai0-PT-NDe 6.05 3.10 3.02 
_ 1 (AUSART), rs anya 8MHz, 42-55 : PIC18F6393-I/PT-ND@ 673 371 3.36 
fe 50 | 8 |aeusart)| (MPC | 1 | 2 [lech tebit) 2 gaxtz | 49 | 20-55] Int | S4TOFP | picteie6393-/PT-ND} 7.05 3.62 3.53 
tora] — | 54] 128 ees tmec | 1 | 2. |r2ch.to-vit} 2 32kHz | 40 | 42~36| Ind. | 64-TOFP | PICt8F63J11-/PT-ND@ 5.03 277 251 
= 1 (AUSART), . sane 8MHz, : ' ay 
1024 60 | 18 |i teusanry | 1MPC | 1 | 2 |r2ch.t0-bit} 2 soc | 40. [42-36] Ind. | 64-TOFP | PicisF63J90-VPT-NDe 538 297 2.69 
_ 1 (AUSART), 5 Ea 42-55 : PIC18F8310-l/PT-ND® 688 353 3.44 
mee Cy US lai usar) | TMES Pe) 8 | Mente), = 2 BMA | 40 feos | mt | BO TOFP | pictguesst0-veT-ND 7.23 3.70 3.61 
_ 1 (AUSART), 5 aaa 8MHz, 42-55 : PIC18F8393-//PT-ND@ 785 4.33 3.92 
us 86 | 18 Jaeusart)| 'MPC | 1 | 2 [tech tebit) 2 goxtz | 49 | oo-55| md | BO-TOF | bicisie9393-/PT-NDe® 8.23 4.22 4.12 
1024} — | 70] 18 Aebeat tmec | 1 | 2 |42ch.to-bit} 2 32kHz | 40 | 42-36] Ind. | 80-TOFP | PIC18F83J11-I/PT-ND® 563 311 2.82 
toa] — | 6 | 1 Leen tmec | 1 | 2. |r2ch.to-vit} 2 32kHz | 40 | 42~36| Ind. | g0-TOFP | PIC18Fe3J90-I/PT-ND@ 5.95 3.29 2.98 
28-QFN | PIC18F2410-/ML-ND@ 615 316 3.08 
7es | — | 25 | 1/8 |1(eusart)| mec | 1 | 2 |10-ch 10-bit) 2 = 40 |42~55| Ind. | 28-SoIc | Pict8F2410-/SO-ND® 5.75 2.95 2.88 
28-DIP 3” | PIC18F2410-I/SP-ND® 6.08 312 3.04 
28-QFN | PIC18LF2410-//ML-ND@ 645. 3.30 3.22 
zea | — | 25 | 1/3 |4(eusart)| imc | 1 | 2 |10ch.10-vit) 2 = 40 |20~-55| Ind. | 28-SoIc | PiC18LF2410-/SO-NDe® 6.05 310 3.02 
28-DIP 3” | PIC18LF2410-V/SP-ND 638 3.26 3.18 
28-QFN | PIC18F24J10-/ML-ND® 3.60 2.00 1.81 
F 28-SOIC_| PIC18F24J10-/S0-ND® 3.20 186 1.68 
—— 2. = my 
1024 a1] 12 |4(eusart)| 1mec | 1 | 2 Jto-chtopit] 2 gak2 | 40 42-55 | Ind. | ee oA HOUSPNDe sas’ oon 1a 
28-SSOP_| PIC18F24J10-1/SS-ND® 3.20 182 1.65 
28-OFN | PIC18LF24J10-/ML-ND@ 3.60 2.00 1.81 
; 28-SOIC | PIC18LF24J10-/S0-ND® 3.20 186 1.68 
— 2 -( me 
1024 a1] 12 |1(eusarty)| 1mec | 1 | 2 J|to-chtobit] 2 gKt2 | 40 [20-55] Ind. | ee | oe oMHOCISPNDe ictus ae 
20-SSOP_| PIC18LF24J10-I/SS-ND@ 3.20 1.82 1.65 
28-QFN | PIC18F24K20-I/ML-ND® NEW! 378 217 +197 
; 8MHz 28-SOIC_| PIC18F24K20-1/SO-ND@ NEW! 338 194 1.76 
2 - | , - 
7es | 256 | 25 | 1/3 | 4(EusarT)| imc | 1 | 2 |10-ch 10-bit) 2 woe | 84 | 18-36] Ind | oe ene [ieeeenaatnestanetmecn aa gap aoe 
28-SSOP_| PIC18F24K20-//SS-ND® NEW! 330 191 173 
28-OFN | PIC18F2420-//ML-ND@ 6.65 3.40 3.32 
7es | 256 | 25 | 1/3 |4(Eusart)| imc | 1 | 2 |40ch.10-bit) 2 = 40 |42~55| Ind. | 28-Soic | Pict8F2420-/S0-ND® 6.25 320 3.12 
28-DIP 3” | PIC18F2420-I/SP-ND® 655 3.36 3.28 
28-QFN | PIC18LF2420-//ML-ND® 695 356 3.48 
7es | 256 | 25 | 1/3 | 1(eusart)| imc | 1 | 2 |10ch.10-bit) 2 = 40 |20~55| Ind. | 28-SoIc | Pici8LF2420-/SO-NDe® 655 336 3.28 
28-DIP 3” | PIC18LF2420-/SP-ND® 688 3.52 3.44 
28-QFN | PIC18F2423-//ML-ND@ 730 4.05 3.66 
es | 256 | 25 | 1/8 area tec | 1 | 2 |4o-ch. 12-bit} 2 ke 40 |42~55] Ind. | 28-So1c | Pici8F2423-/S0-NDe® 6.90 382 3.46 
( ) 28-DIP 3” | PIC18F2423-1/SP-ND® 7.23 3.99 3.62 
+ (AUSART) aie 28-QFN | PIC18LF2423-//ML-ND@ 7.65. 4.22 3.83 
7es | 256 | 25 | 1/8 ‘| amec | 1 | 2 |40-ch. 12-bit} 2 ao, | 40 [20-55] Ind. } 28-S0IC | PicisLF2423-/S0-NDe 725 4.01 3.63 
1 (EUSART) a 28-DIP .3” | PIC18LF2423-1/SP-ND@ 758 419 3.79 
8K x16 44-QFN | PIC18F4410-/ML-ND@ 665 3.40 3.32 
7es| — | 34 | 18 | (eusart)| imc | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 = 40 | 42-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18F4410-I/P-ND@ 640 3.28 3.20 
44-TOFP_| PIC18F4410-I/PT-ND@ 6.25 3.20 3.12 
44-QFN | PIC18LF4410-//ML-ND@ 6.95 3.56 3.48 
7es | — | 34 | 1/3 | (eusart)| imc | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 = 40 | 20-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4410-1/P-ND@ 670 3.44 3.36 
44-TOFP_| PIC18LF4410-1/PT-ND@ 655 3.36 3.28 
40-DIP__| PIC18F44J10-//P-ND@ 3.70 2.24 2.02 
1024} — | 32 | 12 |1(eusart)| 1c | 1 | 2 |13ch. 10-bit) 2 32kHz | 40 |42~55| Ind. | 44-QFN | PIC18F44J10-/ML-ND® 4.00 2.26 2.05 
44-TOFP_| PIC18F44J10-l/PT-ND@ 3.73210 1.90 
44-QFN | PIC18LF44J10-I/ML-ND@ 4.00 2.26 2.05 
1024} — | 32 | 12 |1(eusart)| 1c | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 32kHz | 40 | 20-55) Ind. 40-DIP_ | PIC18LF44J10-//P-ND@ 3.70 224 202 
44-TOFP_| PICI8LF44J10-l/PT-ND@ 3.73210 1.90 
Billi 44-QFN | PIC18F44K20-I/ML-ND® NEW! 438 2.53 2.29 
7es | 256 | 36 | 1/3 | 1(EusaRT)| imc | 1 | 1 |14-ch.to-bit) 2 wow, | Of | 18-36] Ind. 40-DIP_ | PIC18F44K20-I/P-ND® NEW! 413 239 2.16 
44-TOFP_| PIC18F44K20-I/PT-ND® NEW! 3.98 2.30 2.08 
44-QFN | PIC18F4420-//ML-ND@ 7.13 3.65 3.56 
7es | 256 | 34 | 1/3 |4(EusarT)| imc | 1 | 2 |13ch. 10-bit) 2 = 40 | 42-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18F4420-l/P-ND@ 688 353° 3.44 
44-TOFP_| PIC18F4420-l/PT-ND@ 673 3.44 3.36 
44-QFN | PIC18LF4420-//ML-ND® 745. 3.82 3.73 
7es | 256 | 34 | 1/3 | 1(cusart)| mec | 1 | 2 |13ch 10-bit) 2 = 40 | 20-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4420-1/P-ND@ 723 3.70 3.61 
44-TOFP_| PIC18LF4420-1/PT-ND® 7.05 3.62 3.53 
44-QFN | PIC18F4423-//ML-ND@ 780 4.31 3.90 
1 (AUSART), 
7 | 256 | 36) 13 |'! ) mec | 1 | 1 [rach t2-pit) 2 seine 40 | 42-55) Ind. 40-DIP_ | PIC18F4423-//P-ND@ 755 417 3.78 
1 (EUSART) Bi 44-TOFP_| PIC18F4423-//PT-ND@ 7404.08 3.70 
44-QFN | PIC18LF4423-//ML-ND@ 815 451 4.08 
1 (AUSART 
73 | 256 | 36) 13 |'M ‘) smec | 4 | 1 |tach.t2nit} 2 ae 40 | 20-55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4423-1/P-ND@ 793 4.38 3.96 
1 (EUSART) z 44-TOFP_| PIC18LF4423-//PT-ND® 7.75 4.29 3.88 
_ T(AUSART), 5 hina 42-55 ; PIC18F6410-I/PT-ND® 655 3.36 3.28 
ue 54 | 18 | aeeusanry| 1MPO | 1 | 3 tech. 10-bit) 2 BMHz | 40 foo-55| it | S4TOFP | picteLee4i0-VPT-ND® 6.90 3.53 3.44 
7” 1 (AUSART), 2 Saad 8MHz, 42-55 : PIC18F6493-I/PT-ND@ 753 415 3.76 
768 50) 18 J seeusarty| MPC) 1] 2 tech. 12-bit) 2 goxtz | °* Joo-55| Imd | S4TOFP | bici8i F6493-/PT-NDe 7:90 4.05 3.95 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


640 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ANN MICROCHIP 


8-bit PIC Flash Microcontrollers 


. 7 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) Reel 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom |spr™| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. ‘ 25 100 
toa) — | 54] 12 Tele tmec | 1 | 2 |t2ch.to-vit} 2 32kHz | 40 | 20-36] Ind. | 64-TOFP | PICtere4J11-/PT-ND® 5.18 286 2.59 
7 T(AUSART),| ohancki 8MHz, i eens 
1024 so | 18 |i feusany| TMC | 1 | 2 [ten topic) 2 ac | 40 | 20-36) Ind. | 64-TORP | Pictsr64J90-V/PT-ND 550 3.04 275 
_ 7 (AUSART) 7 ans 42-55 ; PICTSF8410-IPT-ND® 768394 3.84 
eee 768 70) 28 Jaceusarty| TMC | 1 | 3 [lech 10-bit} 2 BMH2 | 40 | 20-55 | (nd | 80-TOFP | picisiegaio-VPT-NDe 8.08 413 4.03 
_ T(AUSART),| 7 ar aaa 8MHz, 42-55 : PIC18F8493-I/PT-ND® 865. 477 432 
ib 86 | V8 laeusarty) TMPC | 1 | 2 [lech 12bit) 2 gaKHz | 92 | 20-55) Id | 80-TOFP | picteiegqg3-/PT-ND® 9.08 4.65 4.54 
toa) — | 70 | 128 Hace imec | 1 | 2 |12ch.to-vit] 2 s2kHz | 40 | 20-36] ind. | 80-TOFP | PicisF84J11-V/PT-ND® 575 318 288 
1024) — | os | 1 Teen imec | 1 | 2 |12ch.to-vit} 2 32kHz | 40 | 20-36) Ind. | 80-TOFP | PicisF84J90-V/PT-ND® 6.10 337 3.06 
T(AUSART),| 2 05 Sr 8MHz, 28-8010 | PIC18F2458-//SO-ND® 820 452 4.10 
2048 | 256 | 24 | 18 | a eusanty| UMPC | 1 | — [tOehaebit) 2 gakHz | 48 | 42-55] Ind | og ip 3 | pic1aF2458-//SP-ND® 8.50 470 4.26 
T(AUSART).| 7 ar = sana 8MHz, 28-S0IC | PIC18LF2458-//SO-ND® 8.60 475 4.30 
2048 | 266 | 24 | 8 ft eusanty| (MPC | 1 (renderpit,) 22 gakz | 48 | 20~55| Ind. | og pip 3” | piciiF2458-V/SP-ND@ 8.93 4.93 4.46 
12Kx 16 7 (AUSART) ‘niin 44-QFN | PICT8F4458-V/ML-ND@ 9.08 5.02 4.54 
2048 | 256 | 35) 13 eee imec | 1 | 4 |13ch.t2-pit] 2 ac | 48 «| 42-55] Ind. | 40-DIP | Pictsr44ss-V/P-nDe 883 4.88 4.42 
) 44-TOFP_| PIC18F4458-//PT-ND@ 868 4.79 4.34 
T(AUSART) |) ree 8MHz, 44-0FN | PICTSLF4458-/ML-ND® 950 5.25 4.75 
2048 | 266 | 38 | V8 faceusanry| (MPC | 1 | 1 [teh tbit) 2 | oe | 48 | 20-55) Ind | aa-pip_| PictaLr44s8-l/P-NDe 9.28 512 463 
28-QFN | PICi8F2510-/ML-ND® 7.18368 3.59 
1536] — | 25 | 13 |1ceusarT)| 1mec | 1 | 2 |roch.t0-bit) 2 a 40 | 42-55] Ind. | 28-Soic | Picigr2510-/S0-ND® 678 3.48 3.39 
28-DIP 3” | PIC18F2510-I/SP-ND® 7103.64 3.55 
28-QFN | PICTSLF2510-/ML-ND@ 7533.86 3.76 
1536) — | 25 | 13 |1(eusarT)| imc | 1 | 2 |roch.to-bit) 2 = 40 | 20-55| Ind. | 28-SoIc | PiciglF2510-/S0-ND® 713 3.65 3.56 
28-DIP .3” | PIC18LE2510-I/SP-ND® 745 381 3.72 
28-QFN | PICTSF25J10-V/ML-ND® 3.93. 2.17 1.97 
: 28-S0IC | PIC18F25J10-/S0-ND@ 350 2.03 1.84 
— 2. = | ‘we 
1024 at | 12 |1ceusart)] imc | 1 | 2° |toch.t0-bit) 2 g2kHz | 40 | 27-36 | in. | ee Oe NOISE De So oor ana 
28-SSOP_| PIC18F25J10-\/SS-ND® 350 200 181 
28-DIP 3” | PIC{8LF25J10-/SP-ND@ 3.78 2.21 2.00 
; 28-0FN | PICSLF25J10-V/ML-ND® 393 217 197 
_ 2, - = ie 
1024 at | 12 |1ceusart)] imc | 1 | 2° |toch.t0-bit} 2 sorte | 40 [225-36] Ind. | Seen | potereocioso Ne oes Soe ARG 
20-SSOP_| PIC18LF25J10-V/SS-ND@ 3.50 2.00 1.81 
28-OFN | PICTSF25K20-/ML-ND® NEW! 4082.35. 2.13 
; 8MHz 28-S0lC | PIC18F25K20-I/S0-ND@ NEW! 368 212 1.92 
2, ‘gf | + ‘ 
1536] 256 | 25 | 13 |1(eusarT)| 1m’ | 1 | 41. |ateh.toit) 2 saan | 64 | 1836] ind. | eee ee Ene MER See 558 808 
28-SSOP_| PIC18F25K20-/SS-ND@ NEW! 3.60 2.08 1.89 
5 nar 8MHz, 7 28-SSOP | PICISF25K20T-/SSCT-ND@t NEW! 4.14. 3.70 3.33 
1536] 256 | 25 | 13 |1ceusarT)| 1m’c | 1 | 1. |ateh.to-it) 2 sone | Of [18-86] Ind | Seeso> eae RReeeimIE! 4074009100 
28-OFN } PICT8F2520-/ML-ND® 768 3.93 3.83 
1536] 256 | 25 | 13 |1(eusarT)| 1m’ | 1 | 2 |roch.to-bit) 2 = 40 | 42-55] Ind. | 28-Soic | Pici8F2520-/SO-ND® 728 372 3.63 
28-DIP .3” | PIC18F2520-I/SP-ND@ 7583.89 3.79 
28-QFN | PICTSLF2520-I/ML-ND@® 8.03. 4.11 4.01 
1536] 256 | 25 | 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | 2 |roch.t0-bit) 2 = 40 | 20-55| Ind. | 28-SoIc | PicislF2520-/S0-ND® 763 391 381 
28-DIP .3” | PIC18LE2520-V/SP-ND® 795 4.07 3.97 
TAUBART aii 28-FN } PICT8F2523-V/ML-ND@ 830459 4.15 
1536} 256 | 25 | 1a |i amc | 1] 2 |i0-cht2pit} 2 one | 40 | 42-55] Ind. | 28-S0IC | Picts2523-/S0-NDe 790 4.36 3.95 
( ) 28-DIP 3” | PIC18F2523-V/SP-ND@ 8.23454 4.11 
7 (ASART siltiz 28-QFN | PICTSLF2523-I/ML-ND@® 870 481 435 
1536 | 256 | 25 | 1a |i amc | 4] 2 |i0-ch seit} 2 ore | 40 | 20-55] Ind. | 28-S0IC | PIC18LF2523-/S0-ND® 830 458 4.15 
( ) 28-DIP .3” | PIC18LE2523-V/SP-ND® 8.63475 4.31 
203 256 | 24 | 13 |1qeusarty] tmec | 1 | 2 |rochr2bit) 2 | SM | 4g | 20-55] Ind. | 28-S01c | Pictsr2553-/S0-NDe NEW! 940 5.19 470 
44-QFN | PICi8F4510-V/ML-ND® 768 393 3.83 
1536] — | 34 | 13 |1ceusarT)| 1mec | 1 | 2 |rach.to-it) 2 = 40 | 42-55] ind. | 40-D1P | Picigr4510-V/P-ND@ 743° 380 3.71 
16K x 16 44-TOFP_| PIG18F4510-l/PT-ND@ 728 3.72 3.63 
44-0FN | PICT8LF4510-//ML-ND® 8.03. 4.11 4.01 
1536] — | 34 | 13 |1¢eusarT)| 1mec | 1 | 2 |aach.to-it) 2 a 40 | 20-55] Ind. | 40-D1P | PicigLF4510-/P-ND 778 3.99 3.89 
44-TOFP_| PIC18LE4510-V/PT-ND@ 763391 381 
44-QFN | PICT8F45J10-/ML-ND® 430.244 221 
toa] — | 32 | 12 |1ceusart)| amc | 1 | 2 |rach.to-bit) 2 skHz | 40 | 42-55 | Ind. | 40-DIP | PIC18F45J10-/P-ND® 4.00 242 218 
44-TOFP_| PIG18F45J10-/PT-ND® 405 2.28 2.06 
44-0FN | PICT8LF45J10-I/ML-ND@ 430244 2.21 
toa) — | 32 | 12 |1ceusart)| imc | 1 | 2 |aach.to-it) 2 s2Hz | 40 | 20-55 | ind. | 40-DIP | PICI8LF45J10-V/P-ND® 400 242 218 
44-TOFP_| PICI8LF45J10-/PT-ND® 405 2.28 206 
aie 44-QFN | PIC18F45K20-I/ML-ND® NEW! 468270 2.45 
1536] 256 | 36 | 13 |1ceusarT)| imc | 1 | 1 |r14ch.to-it) 2 smc | 64 | 18-36) Ind, | 40-DIP | PICt8E45K20-/2-ND® MEW! 443 256 232 
44-TOFP_| PIC18E45K20-/PT-ND® NEW! 428 2.47 224 
44-QFN |} PIC18F4520-/ML-ND@ 8.15. 4.17 4.07 
1536] 256 | 34 | 13 |1ceusarT)| 1mec | 1 | 2 |rach.to-bit) 2 a 40 | 42-55] Ind. | 40-D1P | Pici8r4520-V/P-ND@ 790 4.05 3.95 
44-TOFP_| PIG18F4520-l/PT-ND@ 775397 387 
44-QFN | PIC18LF4520-//ML-ND@ 853437 4.27 
1536] 256 | 34 | 13 |1ceusarT)| 1mec | 1 | 2 |r3ch.to-bit) 2 a 40 | 20-55] ind. | 40-DIP | PIC18LF4520-/P-ND® 830 4.25 4.15 
44-TOFP_| PIC18LE4520-V/PT-ND@ 813 417 407 
44-QFN } PIC18F4523-/ML-ND@ 878 4.86 4.39 
1536] 256 | 36 | 13 yeni mec | 1 | 4 Jasenazpit] 2 | SMH® | go | 42-55] ind. | 40-DIP | Pictar4s23-VP-ND® 855 472 427 
( ) 44-TOFP_| PIC18F4523-//PT-ND@ 838 4.63 4.19 
7 (AUSART) alle 44-QFN | PICT8LF4523-//ML-ND® 920 5.09 4.60 
1536 | 256 / 36 | 19 [yeaa] TMG | 1 | 1 |t3cn.t2it| 2 ae | 40 | 20-55] Ind, | 40-DIP | Pict8LF4523-/P-ND® 8.98 4.95 448 
( 44-TOFP_| PIC18LE4523-l/PT-ND@ 880 4.86 4.40 
2048 | — | 50 | 28 | 2(EUSART)| 1meC [1 | 5 [itch tobt| 2 32KHz | 40 | 20-36 | Ind. | 64-TOFP | PIC18F65J10-/PT-ND@ 5.13284 2.58 
208; — | 54) 13 ean imec | 1 | 2 |12ch.to-vit] 2 sMHz | 40 | 20-36) Ind. | 64-TOEP | Pictere5J11-/PT-NDe 540 299 270 
3004 | — | 49 | 28 | 2(EusART)| 2meC | 2 | 5 | @cht0-ot | 2 aMHz | 48 | 2.0-3.6| Ind. | 64-TOEP | PICT@FO5J50-/PT-ND® 6033.22 _3.01 
208; — | 50) 123 Hares imec | 1 | 2 |12ch.to-vit] 2 sMHz | 40 | 20-36) Ind. | 64-TOEP | Pictsr65J90-/PT-NDe 575 318 288 
; 42-55 PIC18F6520-/PT-ND® 1173671 652 
2 - a pan is 
2048 | 1024 | 52 | 23 |2(ausART)| imc | 1 | 5 |t2-ch. 10-bit 40 | oa ee | ind. | 64-TORP |pReisheee ra aenre ee eye cea 
2048 | — | 66 | 28 | 2(EUSART)| 1MeC | 1 | 5 [15ch. 10-bit} 2 32KHz_| 40 | 20-36 Ind. | 80-TOFP | PIC18F85J10-/PT-ND® 5703.14 2.85 
208; — | 70) 123 ry tmec | 1 | 2. |t2-ch.to-vit) 2 amHz | 40 |20~36| Ind. | 80-TOFP | PIC1F85J11-/PT-ND® 6.03 332 3.01 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 
+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ANY MICROCHIP 


8-bit PIC Flash Microcontrollers 


® 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) Reel 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom = |spr™| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 25 100 
= 2 (AUSART), Fi ye ae 8MHz, z 7 aay 
3904 65 2/3 9 (EUSART) 2MPeC 2 § 12-ch. 10-bit 2 32kH2 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F85J50-I/PT-ND® 663 366 3.31 
16Kx16 | 2048 - 66 1/3 ‘ peel ") 4 MIC 1 2 12-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F85J90-I/PT-ND® 6.33 3.50 3.17 
5 4.2~5.5 PIC18F8520-I/PT-ND® 12.30 7.05 6.85 
2 | | = _ 
2048 | 1024 68 2/3 2 (AUSART) | 1 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8520-I/PT-ND@ 4293 741 720 
= 2 7 hi 7 28-SOIC | PIC18F2515-1/SO-ND® 7.78 3.99 3.89 
3968 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 98-DIP 3” | PIC18F2515-I/SP-ND® 810 415 405 
4 28-SOIC | PIC18LF2515-I/SO-ND® 8.18 418 4.08 
3968 _ 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2515-I/SP-ND@ 848 435 424 
‘i 28-SOIC | PIC18F2525-I/SO-ND® 8.25 894.23 4.13 
2 - 7 = 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2525-I/SP-ND® 858 440 429 
‘i 28-SOIC | PIC18LF2525-I/SO-ND@ 8.68 444 433 
2 - 7 os 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2525-I/SP-ND@ 900 461 449 
44-QFN | PIC18F4515-I/ML-ND® 8.65 444 433 
3968 _ 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4515-I/P-ND® 8.43 431 4.21 
44-TQFP__| PIC18F4515-I/PT-ND® 8.25 4.23 4.13 
44-QFN | PIC18LF4515-I/ML-ND® 9.08 465 4.53 
24K x16 3968 _ 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4515-I/P-ND@ 8.83 452 4.41 
44-TQFP__| PIC18LF4515-I/PT-ND® 8.68 4.44 4.33 
44-QFN | PIC18F4525-I/ML-ND@ 9.13 468 4.57 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4525-1/P-ND® 8.90 456 4.45 
44-TOFP | PIC18F4525-I/PT-ND® 8.73 448 4.37 
44-QFN | PIC18LF4525-I/ML-ND@ 9.58 491 4.79 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 § 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4525-I/P-ND@ 9.33 4.78 4.67 
44-TQFP | PIC18LF4525-I/PT-ND® 918 4.70 4.59 
2048 = 50 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz. 40 2.7 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F65J15-I/PT-ND® 540 2.99 2.70 
8MHz, 42~55 PIC18F6527-I/PT-ND@ 10.55 5.83 5.28 
3936 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 32kH2 40 20-55 Ind. 64-TQFP PIC18LF6527-I/PT-ND® 1110 613 554 
2048 = 66 2/3 2 (EUSART) | 1 Ml2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F85J15-I/PT-ND® 5.98 3.30 2.99 
i 8MHz, 4.2~5.5 PIC18F8527-I/PT-ND® 11.53 6.36 5.76 
2 7 | : . 
3936 | 1024 70 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 30kHz 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8527-I/PT-ND@ 1210 668 605 
A 28-SOIC | PIC18F2610-I/SO-ND® 8.80 451 4.40 
= y - 7 
3968 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2610-l/SP-ND® 913 467 456 
3968 = 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2610-I/SP-ND@ 955 490 4.78 
4, 28-SOIC | PIC18F2620-I/SO-ND® 9.28 476 4.64 
2 7 | - 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2620-I/SP-ND® 960 492 480 
A 28-SOIC | PIC18LF2620-I/SO-ND® 9.75 499 487 
2 - | es 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2620-I/SP-ND@ 1008 516 503 
44-QFN | PIC18F4610-I/ML-ND 968 496 4.84 
3968 _ 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4610-I/P-ND@ 945 484 4.72 
44-TQFP__| PIC18F4610-I/PT-ND® 9.28 4.76 4.64 
44-QFN | PIC18LF4610-I/ML-ND® 10.15 5.20 5.07 
3968 _ 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2: 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4610-I/P-ND@ 9.90 5.08 4.95 
44-TQFP__| PIC18LF4610-I/PT-ND® 9.75 4.99 4.87 
44-QFN | PIC18F4620-I/ML-ND® 10.15 5.21 5.08 
32K x16 3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4620-I/P-ND® 9.93 5.08 4.96 
x 44-TOFP | PIC18F4620-I/PT-ND® 9.75 5.00 4.88 
44-QFN | PIC18LF4620-I/ML-ND@ 10.65 546 5.32 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4620-I/P-ND® 10.40 533 5.20 
44-TQFP | PIC18LF4620-I/PT-ND® 10.25 5.25 5.12 
2048 = 50 2/3 2(EUSART) | 1 Ml2C 1 5) 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J10-I/PT-ND® 5.70 3.14 2.85 
3904 = 50 2/3 2(EUSART) | 2 Ml2C 1 5 8-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J11-I/PT-ND® 6.03 3.32 3.01 
2 (AUSART), 2 aaah MHz, '" nas 
3904 aaa 49 2/3 2 (EUSART) 2MIFC 2 5 8-ch. 10-bit 32kH2 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J50-I/PT-ND® 6.63 3.66 3.31 
r 8MHz, 4.2~55 PIC18F6622-I/PT-ND® 11.68 645 5.84 
2 - | : i 
3936 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1 MI¢C 1 5 12-ch. 10-bit 2 30kH2 40 20-55 Ind. 64-TQFP PIC18LF6622-I/PT-ND® 1298 677 613 
2048 = 66 2/3 2(EUSART) |_1MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J10-I/PT-ND@ 6.28 3.46 3.14 
3904 = 66 2/3 2 (EUSART) | 2 Ml2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J11-I/PT-ND® 6.63 3.66 3.31 
2 (AUSART), 2 4 8MHz, 
3904 — 65 2/3 2 (EUSART) 2 MIC 2 5 12-ch. 10-bit 2 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J50-I/PT-ND® 7.20 3.98 3.60 
: 8MHz, 42~55 PIC18F8622-I/PT-ND® 1265 698 6.32 
3936 | 1024 70 2/3 2(EUSART) | 1MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 30kH2 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8622-I/PT-ND® 1398 733 664 
‘ 2.35 ~ 3.6 PIC18F96J60-I/PT-ND® 8.78 484 438 
3808 _ 70 2/3 2(EUSART) | 2 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 20-36 Ind. 100-TQFP PIC18F96J60-I/PF-ND@ 1038 572 518 
3936 = 50 2/3 2(EUSART) | _1MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F66J15-I/PT-ND® 5.95 3.29 2.98 
3904 = 50 2/3 2(EUSART) | 2 Ml2C 1 5 8-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J16-I/PT-ND® 6.03 3.32 3.01 
2 (AUSART), F 8MHz, 
3904 _ 49 2/3 2 (EUSART) 2MreC 2 5 8-ch. 10-bit 2 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F66J55-I/PT-ND® 6.88 3.80 3.44 
5 42~55 PIC18F6627-I/PT-ND@ 13.75 7.05 688 
2 ¥ | 2 
3938 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 8MHz 48 20-55 Ind. 64-TQFP PIC18LF6627-/PT-ND@ 1445 740 722 
8MHz, 2.0~5.5 PIC18LF6628-I/PT-ND@ 17.03 940 852 
3936 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 2MI2C 1 5 12-ch. 12-bit 2 30kH2 40 42-55 Ind. 64-TQFP PIC18F6628-I/PT-ND@ 1623 896 B11 
48K x16 | 3936 = 66 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J15-I/PT-ND@ 6.53 3.60 3.26 
3904 _ 66 2/3 2(EUSART) | 2MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 Be 48 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J16-I/PT-ND® 6.88 3.80 3.44 
2 (AUSART), Fi aaah 8MHz, : aaa 
3904 _ 66 2/3 2 (EUSART) 2MIFC 2 5 12-ch. 10-bit 2 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J55-I/PT-ND® 7.50 413 3.74 
i 42~55 PIC18F8627-I/PT-ND@ 1473 754 7.36 
3938 | 1024 70 2/3 2(EUSART)) 1MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8627-I/PT-ND® 1545 792 773 
‘ 8MHz, 2.0~5.5 PIC18LF8628-I/PT-ND@ 18.10 10.00 9.06 
2 2 | : . 
3936 | 1024 70 2/3 2(EUSART) | 2 MI¢C 1 § 16-ch. 12-bit 2 32kHz 40 42-55 Ind. 80-TQFP PIC18F8628-I/PT-ND@ 1725 952 862 
3936 = 50 2/3 2(EUSART) |_1MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F67J10-I/PT-ND® 6.33 3.50 3.17 
3904 = 50 2/3 2 (EUSART) | 2 MI2C 1 5 8-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F67J11-I/PT-ND® 6.70 3.69 3.34 
2 (AUSART), mer MHz, i os 
3904 _ 49 2/3 2 (EUSART) 2MreC 2 5 8-ch. 10-bit 2 32kH2 48 2.0 ~3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F67J50-I/PT-ND® 7.30 4.03 3.65 
4 42~55 PIC18F6722-I/PT-ND@ 15.68 804 7.84 
2 7 7 e 
3938 | 1024 54 2/3 2(EUSART) | 1 MIFC 1 5 12-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6722-I/PT-ND@ 1648 844 893 
2 (AUSART), 7 8MHZ, 42~55 PIC18F6723-I/PT-ND® 18.28 10.09 9.14 
3936 | 1024 | 54 | 28 | Sieusanty| 2MPC | 2 | 8 |12ch. 12-bit) 2 32kHz | 49 | 20-55 | [nd | S4TOFP | bic1giF6723-/PT-ND@ 19.18 10.60 9.59 
64Kx16 | 3936 = 66 2/3 2 (EUSART) | 1 Ml2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz. 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F87J10-I/PT-ND® 6.90 3.82 3.46 
3904 _ 66 2/3 2(EUSART) | 2MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 a 48 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F87J11-I/PT-ND@ 7.30 4.03 3.65 
2 (AUSART), 4 8MHz, 
3904 _ 65 2/3 2 (EUSART) 2MreC 2 5 12-ch. 10-bit 2 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F87J50-I/PT-ND@ 7.88 435 3.94 
A 42~55 PIC18F8722-I/PT-ND@ 16.65 853 8.32 
2 - | . 
3938 | 1024 70 2/3 2(EUSART) | 1 MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8722-l/PT-ND@ 1748 895 874 
2 (AUSART), 9 ? Si 8MHz, 4.2~5.5 : PIC18F8723-I/PT-ND® 19.30 10.65 9.65 
3936 | 1024 | 70 | 28 | ofeusanty| 2MPC | 2 | § |16ch.t2bit) 2 32kHz | 49 f20~55 | [nd | 80-TOFP | bic1gi Fg793-/PT-ND@ 20.25 11.18 10.13 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 


D Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


642 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DAN MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers 


Ethernet 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART o™ | sPi™ | Ethernet | PWM A/D Comp. | Osc. | (MHz) (V) Temp. | Package | PartNo. 1 25 100 
39 1 (EUSART) 11-ch 10-bit 64-TQFP | PIC18F66J60-I/PT-ND 768 3.94 3.84 
32Kx16 | 3808 | — | 55 | 79 | aeeusarry | TMC | 1 | 10baseT) 5 | isch to-pit; 2 | S2kH2 | 42 | 235-36) Ind | go-tarp | _picisr86J60-1/PT-ND 8.30425 414 
39 1 (EUSART) 11-ch. 10-bit 64-TOFP | PIC18F66J65-I/PT-ND 7.98 4.08 3.98 
55 | 23 [oceusart)| 1G | 1 | 10baseT) 5 | isch topit| 2 | S2kHz | 42 | 235-36) Ind | gotorp | picisr86J65-l/PT-ND 855 4.38 427 
ABROETD: | 3808 PIC18F96J65-I/PT-ND 9.03 462 4.51 
70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10 baseT) 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP PIC18F96J65-I/PF-ND 4063 5445.31 
39 1 (EUSART) 11-ch. 10-bit 64-TQFP | PIC18F67J60-I/PT-ND 835 4.28 418 
55 | 73 | oveusart)| 1MBC | 1 | t0baseT) 5 | ss-chao-pit | 2 | S2kHz | 42 | 295-36) Ind. | so-torp | piciar87J60-/PT-ND 8.95 4.59 4.48 
PARAS) [sone PIC18F97J60-I/PF-ND 11.05 566 5.52 
70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10 baseT) 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP PIC18F97J60-I/PT-ND 945 484 472 
Motor Control 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART Po™ | spr™ | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package Part No. 1 25 100 
8-DFN PIC12F683-I/MD-ND 2.83 1.82 1.77 
‘ 8-DFN PIC12F683-I/MF-ND 2.33 1.19 1.16 
2K x 14 128 256 6 2 = _ = 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F683-I/P-ND 0.93 145 4142 
8-SOIC PIC12F683-I/SN-ND 2.08 1.07 1.04 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom | spi™ | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Package | PartNo. 1 25 100 
-, oi = Z 28-SOIC PIC18F2331-I/SO-ND@ 7.05 3.61 3.52 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit 8MHz 40 42~5.5 Ind. 28-DIP 3" | PIC18F2331-I/SP-NDe 735 377 3.68 
28-QFN PIC18LF2331-I/MM-ND 7.88 4.03 3.94 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2331-I/SO-ND 740 3.79 3.70 
28-DIP .3” | PIC18LF2331-I/SP-ND® 7.70 3.95 3.86 
4K x 16 44-QFN PIC18F4331-I/ML-ND® 830 426 4.15 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4331-I/P-ND@ 7.98 4.09 3.99 
44-TQFP. PIC18F4331-I/PT-ND@ 7.90 4.05 3.95 
44-QFN PIC18LF4331 -I/ML-ND 8.70 446 435 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4331-I/P-ND 838 429 4.19 
44-TQFP. PIC18LF4331-I/PT-ND 8.30 4.25 4.15 
7 ii _ - 28-SOIC PIC18F2431-I/SO-ND@ 7.35 3.77 3.68 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit 8MHz 40 42~5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18F2431-I/SP-ND@ 768 394 3.84 
-, ci _ 7 28-SOIC PIC18LF2431-I/SO-ND® 7.73 3.96 3.86 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2431-I/SP-ND 805 412 «4.02 
8K x16 44-QFN PIC18F4431-I/ML-ND@ 8.65 444 433 
i 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4431-I/P-ND® 833 427 417 
44-TQFP P1C18F4431-I/PT-ND@ 8.25 4.23) 4.13 
44-QFN PIC18LF4431-I/ML-ND® 9.08 465 4.53 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4431-1/P-ND@ 875 448 4.37 
44-TQFP PIC18LF4431-I/PT-ND® 868 444 433 


CAN (Controller Area Network) 


PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ | spr} can | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
CAN 28-QFN | PIC18F2480-I/ML-ND 890 457 446 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2480-I/SO-ND 850 436 4.26 
28-DIP .3” | PIC18F2480-1/SP-ND 883 4.53 4.42 
CAN 28-QFN | PIC18LF2480-I/ML-ND 8.90 457 4.46 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2480-I/SO-ND 8.50 436 4.26 
8K x16 28-DIP .3” | PIC18LF2480-I/SP-ND 8.83 4.53 4.42 
CAN 44-QFN | PIC18F4480-I/ML-ND 940 481 4.70 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.08 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4480-I/P-ND 9.15 469 4.58 
: 44-TQFP_| PIC18F4480-1/PT-ND 9.00 461 4.50 
CAN 8MHz 44-QFN | PIC18LF4480-I/ML-ND 985 5.04 4.92 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4480-1/P-ND 960 492 4.80 
i 44-TQFP_| PIC18LF4480-I/PT-ND 9.45 4.84 4.72 
CAN 28-QFN | PIC18F2580-I/ML-ND 9.93 5.09 4.97 
1536 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit = = 40 4.2~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2580-I/SO-ND 9.53 489 4.77 
28-DIP .3” | PIC18F2580-1/SP-ND. 985 5.05 4.93 
CAN 8MHz 28-QFN | PIC18LF2580-I/ML-ND 10.43 5.34 5.21 
1536 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch 10-bit — 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2580-I/SO-ND 10.03 513 5.01 
16K x16 28-DIP .3” | PIC18LF2580-I/SP-ND 10.33. 5.30 5.17 
CAN 44-QFN | PIC18F4580-I/ML-ND 1043 5.34 5.21 
1536 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4580-I/P-ND 10.18 5.22 5.09 
44-TQFP_| PIC18F4580-1/PT-ND 10.03 5.13 5.01 
CAN 8MHvz. 44-QFN | PIC18LF4580-I/ML-ND 10.93 559 5.46 
1536 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4580-1/P-ND 10.68 547 5.34 
44-TQFP | PIC18LF4580-I/PT-ND 10.53 5.39 5.26 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Di eel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 643 


\ Application Specific Flash Microcontrollers 
LW MIcROCHIP CAN (Controller Area Network) PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ | spr™| can | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
CAN ‘i 28-SOIC | PIC18F2585-I/SO-ND 10.90 559 5.46 
2 | - — 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 208 1 8-ch. 10-bit 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3”) PIC18F2585-1/SP-ND 1123 576 562 
CAN ‘i 28-SOIC | PIC18LF2585-1/SO-ND 1145 587 5.73 
2 : e = 2 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.08 1 8-ch. 10-bit 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18LF2585-/SP-ND 1178 604 589 
44-QFN | PIC18F4585-I/ML-ND 11.80 604 5.90 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2c 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4585-I/P-ND 11.55 5.92 5.78 
44-TQFP_| PIC18F4585-I/PT-ND 11.40 5.84 5.70 
24K x 16 44-QFN | PIC18LF4585-I/ML-ND 1235 634 6.18 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C i ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4585-1/P-ND 1213 621 6.06 
44-TQFP_| PIC18LF4585-1/PT-ND 11.95 6.13 5.98 
3328 1024 53 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 4.2 ~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18F6585-I/PT-ND 1413 809 7.87 
% 68-PLCC | PIC18LF6585-I/L-ND 15.28 1057 9.84 
2 =| - =— - 
3328 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 64-TOFP | PIC18LF6585-I/PT-ND 1485 850 827 
i 4.2~55 80-TQFP | PIC18F8585-I/PT-ND 1483 848 8.25 
2 | = 
3328 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 40 20-55 Ind. 80-TOFP | PIC18LF8585-I/PT-ND 1555 891 866 
ij 28-SOIC | PIC18F2680-I/SO-ND 11.55 5.92 5.78 
2 i e = a 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit 8MHz 40 42~55 Ind. 28-DIP 3” PIC18F2680-I/SP-ND 1188 608 5.94 
‘i 28-SOIC | PIC18LF2680-I/SO-ND 1213 622 6.06 
2 " | = # 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC18LE2680-I/SP-ND 1245 638 6.22 
44-QFN | PIC18F4680-I/ML-ND 12.43 637 6.22 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4680-I/P-ND 12.20 625 6.10 
44-TQFP_| PIC18F4680-I/PT-ND 12.03 6.17 6.02 
32K x 16 44-QFN | PIC18LF4680-I/ML-ND 13.03 668 6.52 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4680-I/P-ND 12.80 656 640 
44-TQFP_| PIC18LF4680-I/PT-ND 12.63 6.47 6.32 
3328 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C il ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 4.2 ~5.5 Ind. 64-TQFP_| PIC18F6680-I/PT-ND 15.15 868 8.44 
; 68-PLCC | PIC18LF6680-I/L-ND 16.08 9.20 895 
2 | - _— a 
3328 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2: 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 64-TOFP | PIC18LE6680-l/PT-ND 15.93 911 8.86 
R 42~55 80-TQFP | PIC18F8680-I/PT-ND 15.80 9.05 8.80 
2 “| - — 
3328 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 40 20-55 Ind. g0-TarP | PIC18LF8680-I/PT-ND 1660 950 9.24 
CAN i; 8MHz, 28-SOIC | PIC18F2682-I/SO-ND 12.58 645 6.29 
2 i f = , ‘ 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 208 1 8-ch. 10-bit 30kHz 40 4.2~55 Ind. 98-DIP 3” PIC18F2682-/SP-ND 1290 661 645 
CAN i 8MHz, 28-SOIC | PIC18LF2682-I/SO-ND 13.20 677 6.60 
2 e a s 2 i 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI¢C 1 2.08 1 8-ch. 10-bit 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18LF2682-//SP-ND 1353 693 676 
44-QFN | PIC18F4682-I/ML-ND 13.45 690 673 
pasa 3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 nee 2 | 11-ch. 10-bit 2 ae 40 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4682-I/P-ND 13.23 6.77 6.61 
: 44-TQFP_| PIC18F4682-1/PT-ND 13.05 6.69 6.53 
CAN 8MHz 44-QFN | PIC18LF4682-I/ML-ND 1410 7.23 7.05 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2c 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4682-1/P-ND 13.88 7.11 6.93 
“ 44-TQFP_| PIC18LF4682-I/PT-ND 13.70__7.03__—6.85 
CAN fi 8MHz, 28-SOIC | PIC18F2685-I/SO-ND 13.40 687 6.70 
2 i | = , 2 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 208 1 8-ch. 10-bit 30kH2 40 4.2~55 Ind. 28-DIP 3”| PIC18F2685-I/SP-ND 1373 704 6.86 
CAN r 8MHz, 28-SOIC | PIC18LF2685-I/SO-ND 14.08 7.22 7.04 
2 : e = , a 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 208 1 8-ch. 10-bit 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18LF2685-//SP-ND 1440 738 720 
44-QFN | PIC18F4685-I/ML-ND 1430 732 7.14 
48Kx16 | 3398 | 4024 | 36 | 1/3 | 1(eusaRT)| 1m2c| 4 O aE 2 | 4t-ch. 10-bit] 2 ti 40 | 42~55 | Ind. | 40-DIP | PIC18F4685-1/P-ND 14.05 7.20 7.02 
: é 44-TQFP_| PIC18F4685-I/PT-ND 13.90 7.12 6.94 
CAN 8MHz 44-QFN | PIC18LF4685-I/ML-ND 1498 768 7.49 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4685-1/P-ND 14.75 756 7.37 
. 44-TQFP | PIC18LF4685-1/PT-ND 1458 747 7.29 
USB (Universal Serial Bus) 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ | spi USB PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. al 25 100 
V2.0 FS 8MHvz. 28-QFN | PIC18F2450-I/ML-ND 6.50 281 2.74 
768 _ 23 1/2 | 1 (EUSART) — = 42Mbit/S. 1 10-ch. 10-bit = 30kH2 48 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2450-I/SO-ND 5.10 261 2.54 
; 28-DIP .3” |_PIC18F2450-I/SP-ND 640 2.77 2.70 
V2.0 FS 8MHvz. 28-QFN | PIC18LF2450-I/ML-ND 5.75 2.94 2.87 
768 _ 23 1/2 | 1 (EUSART) _ = 42Mbiv/s 1 10-ch. 10-bit = 30kH2 48 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2450-I/SO-ND 5.35 2.74 2.67 
8K x16 i 28-DIP .3”|_PIC18LF2450-I/SP-ND 5.68 2.90 2.83 
V2.0 FS 8MHz 44-QFN | PIC18F4450-I/ML-ND 5.88 3.01 2.94 
768 _ 34 1/2 |1(AUSART) | — = J2Mbit/S. 1 13-ch. 10-bit = 30kH? 48 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4450-I/P-ND 5.63 2.89 2.82 
‘ 44-TQFP | PIC18F4450-I/PT-ND 5.48 2.80 2.74 
V2.0 FS 8MHz 44-QFN | PIC18LF4450-I/ML-ND 6.15 3.15 3.07 
768 _ 34 1/2 |1(AUSART) | — = 12Mbit/S 1 13-ch. 10-bit _ 30kH? 48 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4450-I/P-ND 6.90 3.03 2.95 
i 44-TQFP | PIC18LF4450-1/PT-ND 5.75 2.94 2.87 
2048 | 256 | 25 | 13 |1ceusart)|imec| 1 | Y29FS | 5 | toch. to-vit} 2 emHz | 48 | 42-55 | ind, | 26°SOIC | PICI8F2455-/S0-ND roo 3.87 3.78 
12Mbit/S. 28-DIP .3” | _PIC18F2455-I/SP-ND 7.88 4.03 3.94 
2048 | 256 | 25 | 13 |1(eusarT)|imec) 1 | Y2F8 | 5 Jaochtobit) 2 smMHz | 48 | 20-55 | Ind, | 28-SOIC ) PICT8LF2455-/S0-ND 793° 406° 3.06 
12Mbit/S. 28-DIP .3”|_PIC18LF2455-1/SP-ND 8.25 4.23) 4.12 
12K x16 V2.0 FS 44-QFN | PIC18F4455-I/ML-ND 8.43 432 4.22 
2048 256 35 1/3 |1(EUSART) | 1Ml2C} 1 {2Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4455-1/P-ND 8.20 420 4.10 
: 44-TQFP | PIC18F4455-1/PT-ND 8.03 4.12 4.02 
V2.0 FS 44-QFN | PIC18LF4455-I/ML-ND 8.83 453 4.42 
2048 256 35 1/3 |1(EUSART) | 1Ml2c} 1 JOMbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4455-1/P-ND 8.60 440 4.30 
: 44-TQFP_|_PIC18LF4455-1/PT-ND 8.43 4.32 4.22 
2048 | 256 | 24 43 |1ceusart)|imec| 1 | Y2°F8 | > Jiocn doit} 2 8MHz 4g | 42-55 | Ind, | eee Eee ee EBBE> 08 See 
16K x16 12Mbit/S. 28-DIP .3”|_PIC18F2550-I/SP-ND 8.20 4.20 4.10 
2048 | 256 | 24) 4/3 |t¢eusart)|imec| 1 | Y29FS | > | toch. to-it} 2 amHz | 48 | 20-55 | ind. | 22-SOIC )RRICISERESSO USO ND oat Bee OAS 
12Mbit/S. 28-DIP .3”| PIC18LF2550-I/SP-ND 8.58 440 4.29 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Digi®Reel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Di ‘eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
644 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


\ Application Specific Flash Microcontrollers 
A\ Microchip *PPiication Specitic Flash Micro 
USB (Universal Serial Bus) PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins| 8/16-bit UART Po™ | spi USB PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. il 25 100 
Wo0is ails 28-DIP .3” | PICT8F2553-V/SP-ND 973 499 486 
2048 | 256 | 24 4/38 1 (EUSART)] 1 MIC) 1 | sonapine | 2 | tO-ch. 12-bit) 2 aK 48 | 2.0~55] Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2553-/SO-ND 988 5.06 4.94 
é 28-DIP.3” | PIC18LF2553-I/SP-ND 10.20 5.23 5.10 
WOES 44-QFN | PIC18F4550-I/ML-ND 875 449° 438 
2048 | 256 | 35 4/3 |1(EUSART) | 1MI2C} 1 | syaniyg.| 2 | 13-ch. 10-bit) 2 8MHz 48 | 4.2~55] Ind. 40-DIP_ | PIC18F4550-I/P-ND 850 436 4.26 
ide 44-TOFP_|_PIC18F4550-I/PT-ND 835 4.28 4.18 
WOES 44-OFN | PICT8LF4550-V/ML-ND 918 470 458 
16Kx16 | 2048 | 256 | 35 43 |1(EUSART)) 1MI2C} 1 | sore | 2 | 13-ch. 10-bit) 2 8MHz 48 | 2.0~55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4550-1/P-ND 893 458 4.46 
me 44-TOFP_| PIC18LF4550-l/PT-ND 878 449 4.38 
20 FS BMH 44-OFN | PICT8F4553-(/ML-ND 70.30 5.27 5.14 
2048 | 256 | 35 1/3 J1(EUSART)| 1MI2C| 1 | yonapivg.| 2 | 13-ch.12-bit] 2 30kHE 48 | 4.2~55] Ind. 40-DIP_ | PIC18F4553-I/P-ND 10.05 515 5.02 
‘ 44-TOFP_|_PIC18F4553-I/PT-ND 9.90 5.07 4.94 
V2.0 FS MHz 44-OFN | PICTSLF4553-//ML-ND 1078 553 5.39 
2048 | 256 | 35 1/3 |1(EUSART)} 1MI2C] 1 | gonapiys.| 2 | 13-ch.12-bit| 2 32kH2 48 | 2.0~55] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4553-1/P-ND 1055 540 5.27 
: 44-TOFP | PIC18LF4553-/PT-ND 10.38 532 5.19 
LCD (Liquid Crystal Display) 
PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM /EEPROM | 1/0 | Counters A LceD Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART C™ /SPI™| Segments | PWM A/D Comp. | Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
28-QFN | PIC16F913-I/ML-ND 440 2.26 2.20 
256 | 256 | 24] 2 | 1(AUSART)| 2miec |) 1 60 — | sch. 10-bit) 2 | amiz | 20 | 40-55) Ind, | Oe OOO LISEND foe gon. eae 
4K x14 28-SSOP_| _PIC16F913-I/SS-ND 3.93 2.02 1.97 
44-QFN | PICT6F914-I/ML-ND 5.05 2.58 252 
256 | 256 | 35 2/1 | 4(AUSART)| 2MI2c ] 1 96 — | &ch.10-bit}| 2 | 8MHz 20 | 40-55) Ind. 40-DIP_ | PIC16F914-I/P-ND 478 246 2.40 
44-TOFP_|_PIC16F914-/PT-ND 465 2.38 2.32 
28-OFN | PICT6F916-1/ML-ND 4882.50 2.44 
352 | 256 | 24 2/1 | 4(AUSART)| 1 1 60 — | Sch. 10-bit} 2 8MHz 20 | 4.0~5.5) — Ind. ee Ee ee aun tae ea oan 
28-SSOP_|_PIC16F916-I/SS-ND 443 2.26 2.21 
8K x14 BMHz 44-QFN | PICT6F917-I/ML-ND 535 275 2.68 
352 | 256 | 35 2/1 |4(AUSART)| 1 1 96 — | Bch.10-bit] 2 | soi, | 20 | 40-55] Ind. 40-DIP__ | PIC16F917-I/P-ND 513 262 2.56 
44-TOFP_|_PIC16F917-I/PT-ND 495 254 2.48 
336 | 256 | 53 2/1 |4(AUSART)| 1 1 168 — | &ch. 10-bit} 2 out, 20 | 20-55) Ind. | 64-TOFP | PIC16F946-l/PT-ND 528 271 2.64 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters LeD Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes] Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spir Segments | PWM A/D Comp.| Osc. (MHz) (V) Temp. | Package Part No. al 25 100 
zs 1 (AUSART), 3 ier 42~55 : PIC18F6390-I/PT-ND 608 312 3.04 
‘aes 768 50 13 | a feusarr) | 1MPC | 4 128 2 |12-ch.10-bit | 2 QMHz | 40 | oy ee | Ind. | O4TOFP ictal eesa0-/PT-ND any 47N “ata 
= 1 (AUSART), P Ss does 42~55 7 PIC18F8390-I/PT-ND 720 369 3.60 
768 66 13 | sveysarry | (MC | 1 192 2 |12-ch.10-bit | 2 ame | 40 | oo ee | ind. | 80-TOFP | ites raa90-/PT-ND Gen. saat ara 
= 1 (AUSART), F sod deat 42~55 ; PIC18F6490-I/PT-ND 688 353 3.44 
soe! 768 50 1B |, (EUSART) imc | 4 128 2 |12-ch.10-bit | 2 az | 40 | oo ee | ind | 64-TOFP | cies ce490-/PT-ND eon Gage sacl 
_ 1 (AUSART), ; se ea 42-55 3 PIC18F8490-I/PT-ND 8.00 410 4.00 
768 66 28 | yeusanr) | 1MPeC | 1 192 2 |12-ch.10-bit | 2 aMHz | 40 | oy ee | Ind. | BO-TOFP | aise easa0/PT-ND Sih: aah, aon 
16-bit PIC Microcontrollers 
PIC24FJ Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM] 1/0 | Counters Capture Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Po™ | spr | PWM A/D Compare | Osc. | (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
26-OFN PIC24FJ16GA002-V7MIL-ND 4.10 237 2.14 
? 28-SOIC PIC24FJ16GA002-I/SO-ND 3.88 223 2.02 
eB Re eel 2 | 8 | 10-ch. 10-bit 5 BMH2' | 820 | 2.0es:6i) ‘Ind: 28-DIP.3" | PIC24FJ16GA002-I/SP-ND 418 240 218 
16K x8 28-SSOP PIC24FJ16GA002-I/SS-ND 3.80 219 1.98 
; 44-QFN PIC24FJ16GA004-1/ML-ND 4.50 257 2.34 
= 357 5 | 2 | 2 2 5 | 13-ch. 10-bit 5 BMHz | 32 | 20-36] _Ind. 44-TOFP__| _PIC24FJ16GA004-I/PT-ND 4.25 2.43 2.24 
28-OFN PIC24FJ32GA002-V/ML-ND 7.83 277 251 
: 28-SOIC PIC24FJ32GA002-I/SO-ND 4.58 263 2.38 
gee | Reh] Se ee) Be fey eS eae team i BMHz | 32 | 20-36) Ind. | 98-pip.3" | PIC24FJ32GA002-1/SP-ND 488 281 254 
32K x 8 28-SSOP__| _PIC24FJ32GA002-I/SS-ND 4.50 260 2.35 
: 44-QFN PIC24FJ32GA004-1/ML-ND 5.30 3.06 277 
= 3] 5 | 2 | 2 2 | 5 _| 10-ch. 10-bit 5 BMHz | 32 | 2.0~3.6) _Ind. 44-TOFP__| _PIC24FJ32GA004-I/PT-ND 5.03 290 2.62 
28-OFN PIC24FJ64GA002-V/ML-ND 575 330 2.99 
‘ 8Mkz, 28-SOIC PIC24FJ64GA002-I/SO-ND 5.50 316 2.86 
=) a) ae Pe) 2 | 5 | 10-ch. 10-bit ° g2kHz | 92 | 20-36) Ind. 28-DIP.3" | PIC24FJ64GA002-I/SP-ND 580 334 3.02 
28-SSOP__| PIC24FJ64GA002-I/SS-ND 5.43 313 2.83 
: 44-QFN PIC24FJ64GA004-1/ML-ND 6.23 359 3.25 
8K = 35 | S~ | 2 | 2 2 | 5 | 18-ch. 10-bit 5 BMHz | 32) | 2.0~3.6) Ind. 44-TOFP | PIC24FJ64GA004-I/PT-ND 5.95 343 3.10 
5a i 64-TOFP PIC24FJ64GA006-1/PT-ND 6.70 385 3.49 
32K x 16 po). oe ee ee | Be | een Obit : SMHe: | 820-2788) Ind. 80-TOFP | _PIC24FJ64GA008-//PT-ND 725 -417_—«3.78 
- 86 | 5 | 2 2 2 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz | 32 | 27~3.6] Ind. 100-TOFP Here casas ae an ee oe 
64 64-TOFP PIC24FJ64GB106-/PT-ND NEW! 7.95 459 «4.16 
80 ‘ 80-TOFP PIC24FJ64GB108-I/PT-ND NEW! 8.55 493 4.46 
WK) — | to} %- | 4 | 8 3 | 9 | 16-ch. 10-bit 3 BMHz | 32) | 2.0~3.6) Ind. 100-TOFP | PIC24FJ64GB110-/PF-ND NEW! 1053 608 5.50 
100 100-TOFP_| _PIC24FJ64GB110-I/PT-ND NEW! 9.00 519 470 
26-OFN PIC24FJ48GA002-V/ML-ND 528 304 2.75 
48Kx8 | 8K _ 21 5/— 2 2 2 5 | 10-ch. 10-bit 5 8MHz | 32 | 2.0~3.6] Ind. are Be ST Ra TGHE oe ae ae 
28-SSOP__|_PIC24F.J48GA002-I/SS-ND 4.98 286 2.59 
ba , 64-TOFP PIC24FJ96GA006-V/PT-ND 6.93 399 3.62 
ese gig: | | eco ae 2 | SMe: |) Se | ee6|: Ind: 80-TOFP | _PIC24FJ96GA008-I/PT-ND 753-433 —_-3.92 
- 86 | 5 | 2 2 2 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz | 32 | 27~3.6] Ind. 100-TOFP a aa a2 ee ie 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Digi®@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 645 


. 16-bit PIC Microcontrollers 
AS\ MICROCHIP —prczurs bevioes con a 


Memory Size Timer/ Clock 
Program| RAM |EEPROM| 1/0 | Counters Capture Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Po™ | spr | PwM A/D Compare | Osc. | (MHz) (Vv) Temp. Package Part No. 1 25 100 
54 @4-TOFP | PIC24EJ128GA006-/PT-ND 733. 422 ~~-3.82 
sk | — | 7] s— | 2 | 2] 2 | 5 | tech.t0-pit | 2 | mez | 32 | 27-36) Ind. 80-TOFP | PIC24EJ128GA008-I/PT-ND 788454411 
86 too-TaFP | PiC24FJ128GA010-//PE-ND 988 5.69 5.15 
64 64-TOFP | PIC24EJ128GA106-//PT-ND NEW! 7.78 ~~ <4.49°~«4.06 
80 ; 80-TOFP | PIC24EJ128GA108-//PT-ND NEW! 835 482 4.37 
64K x 16 — | 400) %- | 4 | 8 a) 9° | Aeen 10-bit 3 OME | 82r 4|| 2080") (Ind. 100-TOFP | PIC24FJ128GA110-I/PF-ND NEW! — 10.35 5.97 5.41 
16k 100 100-TOFP | PIC24FJ128GA110-V/PT-ND NEW! 883 «5,094.64 
64 64-TOFP | PIC24EJ128GB106-//PT-ND NEW! 8604.96 4.50 
80 : 80-TOFP | PIC24EJ128GB108-//PT-NO NEW! 918 5.30 4.80 
— | to) %- f 4 | 8 | 3 | 9 | tech tO-bit | 3 | BMHZ | 32) 20-36) Ind | too-torP | Pice4J128GB110-V/PF-ND NEWF 11.18 6.45 «5.84 
400 100-TOFP_| PIC24FJ128GB110-\/PT-ND NEW! 965 «5575.04 
64 64-TOFP | PIC24EJ192GA106-//PT-ND NEW! 8.23. 4.75 4.30 
80 ' g0-TOFP | PIC24FJ192GA108-/PT-ND NEW! 883 509 461 
— J} 40; &- | 4 7 8 ae ||| acon ecer 8 BMHz | 32) 2.0~3.6 | Ind. 100-TOFP | PIC24FJ192GA110-//PF-ND NEW! 10.80 6.24 5.65 
wicca “16K 400 100-TOFP | PIC24FJ192GA110-V/PT-ND NEW! 9.28 5.35 4.85 
64 64-TOFP | PIC24EJ192GB106-//PT-ND NEW! 9.05. —«<5.23.~~«<4.74 
80 : 80-TOFP | PIC24EJ192GB108-//PT-ND NEW! 965 557 5.04 
=" |i aggs) BE) ow | 8 a ede a 3 BMH +) <8: .|/:20 28.02), IB 100-TOFP | PIC24FJ192GB110-//PF-ND NEW! — 11.63 6.71 6.08 
100 100-TOFP_| PIC24FJ192GB110-V/PT-ND NEW! 10.10 ‘5.83 ‘5.28 
64 64-TOFP | PIC24FJ256GA106-//PT-ND NEW! 8705.02 4.54 
— |e) . ree . 80-TOFP | PIC24EJ256GA108-//PT-ND NEW! 9.28 5.35 «4.85 
too} > BBS | 8 |] Re {fi meset 10-bit 3 SMES | ESE ees! | Ine: 100-TOFP | PIC24FJ256GA110-/PF-ND NEW! 11.25 650 5.89 
anaitscial a8k 100 100-TOFP | PIC24FJ256GA110-V/PT-ND NEW! 9.73 «5.62 ‘5.09 
52 68-TOFP | PIC24EJ256GB106-//PT-ND NEW! 995. 5.49. 4.98 
68 ; g0-TOFP | PIC24FJ256GB108-V/PT-ND NEW! 10.55 583 5.28 
a legge | 28? «| 8 Be, || 05. | | leone Obit 8 a Pe 100-TOFP | PIC24FJ256GB110-//PF-ND NEW! — 12.65 6.98 6.32 
84 100-TOFP | PIC24FJ256GB110-V/PT-ND NEW! 11.05 6.10 5.52 
PIC24HJ Devices, 40 MIPs 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Capture Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Po™ | spr™ | PwM A/D Compare Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 25 100 
6-ch, 12-bit, 7.37MH2, 18-DIP__| PIC24HJ12GP201-/P-ND 473 272 2.46 
AG Se [le || et i 1 | 1 1 4 | ech topit | 4 st2kHz | 64 | 30-36 | Ind | ig-soic | pice4HJ12GP201-1/S0-ND 458 263 2.38 
qakxs | ak | — | at | 3n 1 1 | 1 | 2 | Geonazoit | 4 | MN | G4 | 30-36 | ind. | 28-SSOP | Pic24HJ12GP202-/SS-ND NEW! 4.90 2.83 2.56 
; 28-OFN | PIC24HJT2GP200-(/ML-ND 523.300 2.72 
«| — | a} an 1 1 fa fa | eh tee 4 | ae | 64 | 30-36 | Ind. | 28-8016 | Pic2sHJ126P202-/S0-ND 498 2.86 2.59 
; 28-DIP.3"_| PIC24HJ12GP202-l/SP-ND 528 3.04 275 
ae) a) as. | BA F 7 Pa 12 tech tet |g) 737, | 6a 30236 Dina] 4-OFN | PIC24HJ16GP304-V/ML-ND 5.58 3.18 2.90 
ate ; 13:ch. 10-bit 512kHz 7 44-TOFP_ | PIC24HJ16GP304-1/PT-ND 533 304 2.76 
Foe | — | as) an 1 4] oa fog | eh tabi, | yg] 737M, | gy | 30-36 | Ext 44-0FN | PIC24HJ16GP304-E/ML-ND 610 348 3.47 
13:ch, 10-bit 512kHz 3! : ; : : 
: DS-OFN ] PICSAHISOGPO0D-VMINE-ND Sag 315 D7 
a | — | a | 3A 1 1] 4 | 2 | ioe io |g | TSM) 64 | 30-36 | Ind. | 28-S01C | Pic24tu32GP202-VS0-ND 5.28 3.02 2.75 
; 28-SDIP..3” | PIC24HJ32GP202-1/SP-ND 558 3.18 2.90 
; 28-QFN | PIC24HJ32GP202-E/MM-ND 6.03 3453.14 
2 | — | 2a | 3a 1 1 fa fa |e) 4 | Tae | 64 | 30-36 | ext. | 28-Soic | Pic2sHJ32GP202-6/S0-ND 580 3.32 3.02 
; 28-SDIP..3" | PIC24HJ32GP202-E/SP-ND 610 348 3.17 
Tech. 12-bit, 737MHz, 44-0FN | PIC24HJ32GP204-//ML-ND 5.90 337 3.06 
NB KIG, 2K fo] 88h | Se : ee ae st2kHz | 64 | 80-36 | Ind | g4-torp | pica4tJ32GP204-1/PT-ND 5.63322 2.93 
a | — | 35 | 3A 1 4] a fog | ich tabi, | 4g | 737M, | gy | 39-36 | ext. | 44-TOFP | Plo24HJ32GP204-E/PT-ND 620 355 3.23 
13-ch. 10-bit 512kHz 3) : ; ; : 
a | — | a | 52 2 1 | 2 | 4 | toen reo | 4 | 73 | 64 | 30-36 | ind. | 28-S01C | Pic24HJ32GP302-/SO-ND NEW! 6.03 3.48 3.15 
70-ch. 10-bit 7.37MH2, 
aa | — | at | se 2 fo] em [ome qr toe a | SINE | ea. | 3008.6; | «tnd, 28-DIP | PIC24HJ32GP302-V/SP-ND NEW! 6.33 3.66 3.31 
sk | — | a | 52 2 1 | 2 | 4 | tocnrznt | 4 | SIR) 64 | 30-36 | ind, 28-DIP | PIC24HJ64GP202-VSP-ND NEW! 7.13 4.12 3.73 
a | — | 35 | 52 2 1 | 2 | 4 | t90naznt | 4 | SM | gy | 30-36 | ind, | 44-TOFP | Plo24HJG4GP204-VPT-ND NEW! = 7.35 4.24 3.84 
Te-ch. 12-bit, 7.37MH2, : ae 
sk | — | 53 | 94 2 1 | 2] 8 | een) a | ae | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP | Pic24HJ64GP206-V/PT-ND 758 4.36 3.95 
32-ch. 12-bit, 7.37MH2, : PIC24HJ64GP210-1/PE-ND 10.70 617 558 
SER 1G) | Beal, et || ABR 2 2 | 2 | 8 | ach to-pit | 8 st2kHz | 64 | 80-36 | Ind. | 100-TOFP | picoaHJe4GP210-V/PT-ND 918 528 4.78 
aA 40-ch. 12-bit 7.37MH2, 28-DIP | PIC24HJ64GP502-//SP-ND NEW! 7.60 4.38 3.97 
atl], == ||| sey | 292 a TE 2 | 4 | aachtzpit | 4 st2zkHz | 64 | 30-36 | Ind | gator | Pice4HJ64GP504-/PT-ND MEW! 7.83452 4.10 
18-ch. 12-bit, 7.37MH2, 
sk | — | 53 | 94 2 2) 2 fa je) oa | ae | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP | Pic24HJ64GPs06-/PT-ND 8.08 4.65 4.21 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, ; PIC24HJ64GP510-1/PE-ND 1110640 5.79 
BK | art || 8 | 2 2 |? fF | ach to-pit | 8 5t2kHz | 64 | 80-36 | Ind. | 100-TOFP | picoaJe4GP510-V/PT-ND 958 551 4.99 
2 10-ch. 12-bit pare 28-S0IC | PIC24HJ128GP202-/S0-ND NEW! 7.53 4.35 3.94 
sk | — | a1 | 52 2 1 | 2 | 4 | toch azpit) 4 | 737) ey | 30-36 | ind, 28-DIP | PIC24HJ128GP202-V/SP-ND NEW! 783 452 4.10 
35 13-ch. 12-bit 44-TOFP | PIC24HJ128GP204-//PT-ND NEW! 8.05 4.65 4.21 
sk | — | 53 | 94 2 2 | 2 | g | t&ech. tpi, |g | 737MH2,) 64 | 30-36 | Ind | 64-TOFP | PIC24HJ128GP206-V/PT-ND 815 4.70 4.26 
18:ch. 10 bit 512kHz oes ; ; ; : 
32-ch. 12-bit, 7.37MH2, ; PIC24HI128GP210-V/PF-ND 1110640 5.79 
SC, fra 1 (IBS op 2 2 | 2 | 8 | aechto-pit | 8 St2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqHt2@GP210-V/PT-ND 958 551 4.99 
18-ch. 12-bit, 7.37MH2, 
1k | — | 53] 914 2 2) 2 fa jini) a | 7a | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP | PIc24HJ128GP306-/PT-ND 8.40 4.84 4.38 
64K x 16 10 bi 
32-ch. 12-bit, 7.37MH2, : PIC24HJ128GP310-//PF-ND 1138655 5.94 
US (a (ee 7 2 | 2 | 8 | ach to-pit | 8 st2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqJ128GP310-/PT-ND 985 5.67 5.14 
2 40-ch. 12-bit sari 28-DIP__| PIC24HJ128GP502-VSP-ND NEW! 830 4.79 4.34 
sk | — | 21 | 52 2 1 | 2 | 4 | toch a2nit) 4 | 737) 64 | 30-36 | ind. | 28-S0IC | Pic2aHJ128GP502-/S0-ND MEW! 7.98 461 4.18 
35 13-ch. 12-bit 44-OFN | PIC24HJ128GP504-/ML-ND NEW! 8.75 5.05 4.58 
sk | — | 53 | —9 2 2 | 2 | g | teh tabi, | 3 | 737MHZ,) 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP | PIC24HJ128GP506-V/PT-ND 860 4.95 4.48 
18-ch. 10-bit 51 2kHz wees nd. : , : 
32-ch. 12-bit, 7.37MH2, ; PIC24HI128GP510-/PF-ND 1163670 6.06 
ie Pe LP 2 2 |? |B | ach to-pit | 8 5t2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqs128GP510-/PT-ND 1010 581 526 
1 | — | 53] 9” 2 2 | 2 | g | tech tpi) g | 787MHZ,) 64 | 30-36 | Ind | 64-TOFP | PIC24HJ256GP206-/PT-ND 9.08 5.23 4.74 
18:ch. 10 bit 512kHz es! ; ; ; ; 
32-ch. 12-bit, 7.37MH2, PIC24HI256GP210-V/PF-ND 72.00 691 626 
NARS | ABI) ther |, Sle 7 2 | 2 | 8 | ach to-pit | 8 st2kHz | 64 | 30-36 | Ind | 100-TOFP | picoqHJo56GP210-/PT-ND 10.48 6.02 5.46 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, PIC24HJ256GP610-1/PF-ND 1325. 7.63691 
16K) = | 85 | =e 7 2 | 2% | 8 | s2ch.to-pit | 8 512kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqyJoseqP610-I/PT-ND 11.73 6.75 6.11 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 
Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
646 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KX MICROCHIP 


32-bit PIC Microcontrollers 
PIC32MX Devices 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM) 1/0 | Counters Capture Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Bytes | Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Pco™ |spi™ | PWM A/D Compare | Osc. | (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
32K 8K - 53 5/1 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 oe 40 2.3 ~3.6 Ind. 64-TQFP =| PIC32MX320F032H-401/PT-ND 6.78 3.90 3.54 
64K 16K - 53 5 2 2 pa 5 16-ch. 10-bit 5 pene 80 2.3 ~3.6 Ind. 64-TQFP =| PIC32MX320F064H-801/PT-ND NEW! 8.28 477 4.32 
16K - 53 2 8MHz 64-TQFP =| PIC32MX320F128H-801/PT-ND NEW! 9.08 5.23 4.74 
128K 16K — 85 5 2 2 2 § 16-ch. 10-bit 5 32kH2 80 2.3 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX320F128L-801/PT-ND NEW! 9.75 5.62 5.09 
32K = 53 va 100-TQFP | PIC32MX440F128L-801/PT-ND NEW! 10.68 6.15 5.57 
32K _ 53 2 64-TQFP =| PIC32MX340F256H-801/PT-ND NEW! 10.00 5.76 5.22 
32K — 85 2 , 8MHz, 100-TQFP | PIC32MX360F256L-801/PT-ND NEW! 10.93 6.29 5.70 
256K |) aK | — | as] § BL 2} yg 7 8 | Mech topit | 5 | ganz | 80 | 23-86) Ind | Garage | pics2Mx440r256H-80V/PT-ND MEW 1080 622 5.63 
32K = 85 vs 100-TQFP | PIC32MX460F256L-801/PT-ND NEW! 11.73 6.75 6.11 
512K 32K _ 85 5/1 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 aM 80 2.3 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX360F512L-801/PT-ND 12.18 7.01 6.35 
512K 32K _ 85 5 2 2 2 § 16-ch. 10-bit 5 oe 80 2.3 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX460F512L-801/PT-ND NEW! 12.73 7.33 6.64 
16-bit dsPIC DSCs 
dsPIC30F DSCs, 30 MIPs Re 
Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes | Pins} 16-bit |UART Po™|spi™| PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | PartNo. 1 25 100 
6-ch 14.55MHz, 28-QFN DSPIC30F1010-20E/MM-ND® 8.13 4.17 4.06 
256 _ 21 2 1 1 1 1 4 10-bit 2 9.7MHz, 20 3.0 ~5.5 Ext. 28-SOIC_ | DSPIC30F1010-20E/SO-ND® 7.88 4.04 3.95 
512kHz 28-DIP .3” | DSPIC30F1010-20E/SP-ND® 8.23 4.23 4.13 
6-ch 14.55MHz, 28-QFN DSPIC30F1010-301/MM-ND® 7.40 3.80 3.71 
256 _- 21 2 1 1 1 1 4 10-bit 2 9.7MHz, 30 3.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F1010-301/SO-ND® 7.15 3.67 3.59 
512kHz 28-DIP .3" | DSPIC30F1010-301/SP-ND@ 7.55 3.87 3.78 
1x | 1024 | 2] 3 |a ff 4 2 6 | Son. |) TSM, | 59 | 25-55] Ind. | 28-0FN | DSPIC30F2010-201/MM-ND@ 678 863.47 «3.89 
24K | 1024 20 5 1 1 1 2 6 a ra 30 2.5 ~5.5 Ind. 28-QFN DSPIC30F2010-301/MM-ND® 7.08 3.63 3.54 
28-QFN DSPIC30F201020IMM-ND® 6.78 3.47 3.39 
512 | 1024 20 3 1 1 1 6 6 eal al — 20 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC_ | DSPIC30F2010201S-ND 6.55 3.35 3.27 
ea 28-DIP .3” | DSPIC30F201020ISP-ND@ 6.85 3.51 3.42 
28-QFN DSPIC30F201030IMM-ND® 7.08 3.63 3.54 
512 | 1024 20 3 1 1 1 6 6 oan _ — 30 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F201030ISO-ND® 8.60 4.41 4.30 
: 28-DIP .3” | DSPIC30F201030ISP-ND® 7.15 3.66 3.57 
8-ch 28-QFN DSPIC30F201120IML-ND® 6.53 3.34 3.26 
1024 _- 12 3 1 1 1 2 _ 12-bit - 7.37MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 18-DIP DSPIC30F2011-201P-ND® 6.15 3.15 3.08 
18-SOIC_| DSPIC30F201120ISO-ND® 6.00 3.08 3.00 
8-ch 28-QFN DSPIC30F201130IML-ND® 6.53 3.34 3.26 
4K x24 1024 =_ 12 3 1 1 1 2 _ 12-bit al 7.37MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 18-DIP DSPIC30F2011-30IP-ND® 6.15 3.15 3.08 
18-SOIC_| DSPIC30F201130ISO-ND@ 6.00 3.08 3.00 
40-ch 28-QFN DSPIC30F201220IML-ND® 6.48 3.32 3.24 
1024 _ 20 3 1 1 1 2 _ 12-bit, _ 7.37MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F201220ISO-ND® 6.25 3.20 3.12 
! 28-DIP .3" | DSPIC30F201220ISP-ND® 6.55 3.35 3.27 
28-QFN DSPIC30F201230IML-ND® 6.48 3.32 3.24 
1024 _ 20 3 1 1 1 2 _- 1. _ 7.37MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC_ | DSPIC30F201230ISO-ND® 6.25 3.20 3.12 
au 28-DIP .3” | DSPIC30F201230ISP-ND® 6.55 3.35 3.27 
8-ch 14.55MHz, 28-QFN DSPIC30F2020-20E/MM-ND® 10.38 5.32 5.19 
512 _- 21 3 1 1 1 2 8 tobi 4 9.7MHz, 20 3.0 ~ 5.5 Ext. 28-SOIC | DSPIC30F2020-20E/SO-ND® 10.13 5.20 5.07 
512kHz 28-DIP .3" | DSPIC30F2020-20E/SP-ND@ 10.48 5.38 §.25 
28-QFN DSPIC30F2020-301/MM-ND® 9.45 4.84 4.73 
8-ch 14.55MHz, 28-SOIC | DSPIC30F2020-301/SO-ND® 9.18 4.72 4.61 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 10-bit 4 9.7MHz, 30 3.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F2020T-30I/SOCT-ND@t 9.28 4.77 4.65 
512kHz 28-SOIC_ | DSPIC30F2020T-30I/SOTR-ND§ 7440.00/1,600 
28-DIP .3" | DSPIC30F2020-301/SP-ND@ 9.58 4.92 4.80 
14.55MHz, 
12-ch. J 44-QFN DSPIC30F2023-20E/ML-ND® 11.50 5.89 6.75 
a? cc ee ee 8 | to-bit| 4 ) 7Mi2 | 20 | 30-55) Ext | gq-tarP | DSPIC30F2023-20E/PT-ND® 1120-575 5.61 
14.55MHz, 
12-ch., 44-QFN DSPIC30F2023-301/ML-ND® 10.48 5.37 5.24 
512 ey) a pty ty 2 8 | foi} 4 | S7MHZ | 30 | 30-55) Ind. | ga-torp | DSPIC30F2023-30/PT-ND® 1018 523 5.10 
4a-OFN DSPICSUFS01020IML-ND® 9.20 Te 76 
1024 | 1024 20 5 1 1 1 2 6 ole _ 8MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC_ | DSPIC30F301020ISO-ND® 8.10 4.15 4.05 
bis 28-DIP .3” | DSPIC30F301020ISP-ND® 8.40 4.31 4.20 
6-ch 44-QFN DSPIC30F301030IML-ND® 9.20 4.72 4.61 
1024 | 1024 20 5 1 1 1 2 6 TORR — 8MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F301030ISO-ND® 8.10 4.15 4.05 
: 28-DIP .3” | DSPIC30F301030ISP-ND® 8.40 4.31 4.20 
och 44-QFN DSPIC30F301120IML-ND® 9.20 4.72 4.61 
1024 | 1024 30 5 2 1 1 4 6 40-bit — 8MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 40-DIP DSPIC30F3011-20IP-ND® 9.10 4.66 4.55 
44-TQFP_| DSPIC30F301120IPT-ND@ 8.95 4.58 4.47 
9-ch 44-QFN DSPIC30F301130IML-ND® 9.20 4.72 4.61 
1024 | 1024 30 5 2 1 1 4 6 10-bit _— 8MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 40-DIP DSPIC30F3011-30IP-ND® 9.10 4.66 4.55 
44-TQFP | DSPIC30F301130IPT-ND@ 8.95 4.58 4.47 
8-ch 44-QFN DSPIC30F301220IML-ND® 8.18 4.35 4.25 
2048 | 1024 12 3 1 1 1 2 _ = — 7.37MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 18-DIP DSPIC30F3012-20IP-ND® 7.35 3.77 3.68 
BK x 24 a 18-SOIC_| DSPIC30F3012201S0-ND@ 720-369 3.60 
44-QFN DSPIC30F301230IML-ND® 8.50 4.35 4.25 
2048 | 1024 12 3 1 1 1 2 _ a — 7.37MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 18-DIP DSPIC30F3012-301P-ND® 7.35 3.77 3.68 
ai 18-SOIC_| DSPIC30F301230ISO-ND@ 7.20 3.69 3.60 
40-ch 44-QFN DSPIC30F301320IML-ND® 8.55 4.38 4.28 
2048 | 1024 20 3 2 1 1 2 _ ao — 7.37MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F301320ISO-ND® 7.45 3.81 3.72 
a 28-DIP .3" | DSPIC30F301320ISP-ND® 1.75 3.97 3.87 
40-ch 44-QFN DSPIC30F301330IML-ND® 8.55 4.38 4.28 
2048 | 1024 20 3 2 1 1 2 _ 12-bit — 7.37MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 28-SOIC | DSPIC30F301330ISO-ND® 7.45 3.81 3.72 
28-DIP .3" | DSPIC30F301330ISP-ND® 7.75 3.97 3.87 
13-ch 44-QFN DSPIC30F301420IML-ND® 8.98 4.60 4.49 
2048 | 1024 30 3 2 1 1 2 _ 12-bit — 8MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 40-DIP DSPIC30F3014-201P-ND® 8.85 4.54 4.43 
44-TQFP_| DSPIC30F301420IPT-ND@ 8.70 4.46 4.35 
44-QFN DSPIC30F301430IML-ND® 8.98 4.60 4.49 
2048 | 1024 30 3 2 1 1 2 _— = 8MHz 30 2.5 ~5.5 Ind. 40-DIP DSPIC30F301430/P-ND® 8.85 4.54 4.43 
44-TQFP_| DSPIC30F301430IPT-ND@ 8.70 4.46 4.35 
| -ND® j 5. OF 
16K x 24 | 2048 | 1024 30 5 2 1 1 4 6 — 8MHz 20 2.5 ~5.5 Ind. 40-DIP DSPIC30F4011-201P-ND® 9.80 5.03 4.91 
44-TQFP | DSPIC30F401120IPT-ND@ 9.65 4.95 4.83 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: » Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 
t+ CutTape  § Tape and Reel (Continued) 
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dsPIC30F DSCs, 30 MIPs (Cont.) Ree 
Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program| RAM |EEPROM| 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins} 16-bit |UART Po™ | spi™ PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
on 44-QFN | DSPIC30F4011301ML-ND@ 9.93. 5.09 4.97 
2048} 1024 | 30} 5 | 2] 1444 4 6 | ch) | amz | 30 ]25~55) Ind. 40-DIP_| DSPIC30F4011-301P-ND® 980 5.03 4.91 
i 44-TOFP | DSPIC30F4011301PT-ND® 965 4.95 4.83 
6-ch., 28-SOIC | DSPIC30F4012201SO-ND@ 8.95. 458 4.47 
2048 | 1024 | 20) 5 ial aise 2 8 | 40-bit] — BMHz | 20 [25~55) Ind. | o8-pip.3"|_DSPIC30F4012201SP-ND 925 474 4.62 
ah 44-QFN | DSPIC30F4012301ML-ND@ 70.05 5.15 5.03 
texx24| 2048 | 1024 | 20] 5 t]afa4 2 6 | Set) | amz | 30 |25~5.5] Ind. | 28-S0IC | DSPIC30F4012301S0-NDe 895 458 4.47 
28-DIP.3”| DSPIC30F4012301SP-ND® 925474 «4.62 
aah 44-OFN | DSPIC30F4013201ML-ND@ 9.70497 4.85 
2048} 1024 | 30} 5 | 2] 1444 4 — | '3er) | ewiiz | 20, J25~55] Ind. 40-DIP_| DSPIC30F4013-201P-ND® 958 490 479 
i 44-TOFP | DSPIC30F4013201PT-ND® 943483471 
aa 44-QFN | DSPIC30F4013301ML-ND@ 9.70 4.97 4.85 
2048 | 1024 | 30} 5 | 2] 1444 4 — | '3cr) | awe | 30, J25~55] Ind. 40-DIP_| DSPIC30F4013-301P-ND® 958 490 479 
i 44-TOFP_|_DSPIC30F4013301PT-ND® 943483 471 
“on ; 5 “Ne 5 : 3.07 
4096,| 1024 | 52) 5 i NOL fas 8 | t2pit') ia 30 [25-55] Ind. | ga-tarp | _DsPIC30F5011-30//PT-ND® 1255 643 6.27 
16-ch., 20 80-TOFP | DSPIC30F5013201PT-ND® 73.18 6.75 6.59 
Peer ibe cA come ee 8 | t2pit) a 30 (25-55) Ind. | gq-Tarp | DSPIC30F5013301PT-ND@ 13.78 7.06 _—6.89 
2048 | 1024 | 52] 5 1 {a2 4 a | tec) | emtiz | 30 |25~5.5| Ind. | 64-TOFP | DSPIC3OF5015301PT-NDe 1220 626 6.11 
T6-ch.. 20 80-TOFP | DSPICSOFS016201PT-ND 18831068 1040] 
2048 | 1024 | 68] 5 a lea fe 4 8 | to-bit| MHz | 30__(|25~55/ Ind. | go-Tarp | _DSPIC30F5016301PT-ND@ 13.45 6.89 _—6.72 
; : 5 5. ; 
16-ch., 30 64-TOFP | DSPIC30F6011301PF-ND® 30.08 16.10 15.71 
6144) 2048 | 52] 5 2) 7) 2 8 | 42-bit) = 30 |25~55) Ind. | G4-TOFP | DSPIC30F6011A301P-ND@ 1660 850 830 
See 30 64-TOFP | DSPIC30F6011A-30//PF-ND® 1810 9.27 9.05 
x 20 80-TOFP | DSPIC30F6013201PF-ND 25.53 15.68 15.30 
16-ch., 30 80-TOFP | DSPIC30F6013301PF-ND 3065 1647 16.06 
Sida) 2048.) 68) 5 2) 1) 2 8 = | tpi} = 30 |25~55) Ind. | go.7aFp | DSPIC30F6013A301P-ND@ 1720 881 8.60 
30 80-TOFP | DSPIC30F6013A-30//PF-ND@ 1870 9.58 9.35 
30 80-TOFP | DSPICS0F6010A-30I/PF-ND® 79.23 9.86 9.62 
16-ch., 20 80-TOFP | DSPIC30F6010201PF-ND® 28.08 16.01 15.62 
8192) 4096 | 68] 5 a) 4) 2 8 8 | tobi) = — = 30 |25~5.5) Ind. | gq.TaFp | DSPIC3OF6010301PF-ND@ 3255 1681 16.40 
30 80-TOFP | DSPIC30F6010A301P-ND@ 1773 9.09887 
20 G4-TOFP | _DSPICSOF60T2201PF-ND® 26.23 15.50 15.12 
16-ch., 30 64-TOFP | DSPIC30F6012301PF-ND® 30.38 16.27 15.87 
BE | Oe lee, & a 8 | t2bit) = 30 |25~55] Ind. | Ga-TOFP | DSPIC30F6012A301P-ND® 1675 858 837 
x 30 64-TOFP | DSPIC30F6012A-301/PF-ND® 1825 9.35 (9.12 
20 80-TOFP | DSPIC30F6014201PF-ND@ 27.50 16.01 15.62 
16-ch., 30 80-TOFP | DSPIC30F6014301PF-ND® 31.85 1681 1640 
S192) 4096 | 68) 5 2 eb |) 2 8 = | tpi} = 30 |25-55]) Ind. | go-raFp | DSPIC30F6014A301P-ND@ 1743 8.93872 
30 80-TOFP | DSPIC30F6014A-301/PF-ND® 1893 970 9.47 
si2| 496 | 52] 5 | 2/1] 2 6 9] ean = 30 25-55] Ind. | 64-TOFP | DSPIC30F6015301PT-ND® 1728 8.86 8.64 
dsPIC33F Devices, 40 MIPs 
Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Int. |Speed) VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Po™|spi™| PWM PWM A/D Osc. |(MHz)|  (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
7 TS7MIFZ, 78-DIP_|DSPIC33FIT26P207-VP-ND T7331 2.46 
asc Cn Ol A PP 2 = _| Soh. 12-bit; -ch. 10-bit | SoxHz | 64 [8:0-36) Ind. | 48-soic |_DsPica3rJ12GP201-I/SO-ND 458 263 2.38 
28-OFN | DSPIC33FJ12GP202-I/ML-ND 5.53 3.18 2.88 
" , |7.37MHz, 28-SOIC | DSPIC33FJ12GP202-I/SO-ND 5.28 3.04. 2.75 
Ky — pat) BAP tp ay 4 2 — | Goh. 12-bit; B-ch. 10-bit |” Zou, "| 64 |3.0~36) Ind. | og.scop | pspic33rJ12GP202-//SS-ND NEW! 520 300 272 
28-DIP..3"| DSPIC33FJ12GP202-I/SP-ND 558 3.22 2.91 
Fa 20-DIP_| DSPIC33FJ12MC201-1/P-ND 5.35 3.07 2.78 
wk |x | — Jif 3a fafa] 4 2 8 | ach. 12-bit; 4-cn. 10-bit |737MH2) G4 |3.0-36| Ind. | 20-SOIc | DSPIC33EJ12MC201-//S0-ND 5.03 2.90 2.62 
20-SSOP | DSPIC33FJ12MC201-//SS-ND 458 263 238 
" . |7.37MHz, 28-SOIC | DSPIC33FJ12MC202-I/SO-ND 550 316 2.86 
TR tee 28 ||| aie eet] A 7 8 | Gch. 12-bit; G-ch. 10-bit | Syoxyz'| 64 [80-36] Ind. | de. ssop | dsPICa3rJ12MC202-I/SS-ND 543313 2.83 
Kk) — Jafa farfad4 2 8 | Goh. 12-bit; eon. to-bit |7SIMH2) G4 [39.3.6] Ind. |28-DIP.3"| DSPIC33FJ2MC202-VSP-ND 5.90 3.39 3.07 
Kk) — Jala fafa 2 8 | Goh. 12-bit; eon. to-pit ]/S/MH2) G4 [3.9~3.6] Ind. | 28-0FN | DSPIC3FJ12MC202-/MIL-ND 575 3.30 2.99 
7 ——T7.37MHz, @4-OFN | DSPICSSFITOMC304-1/ML-ND 643 300 3a 
Sa Pee Ps ee 2 8 | Soh. 12-bit; ch. 10-bit | StoKHz'| 84 |30~36) Ind. | 44-torP | DSPIC33FJ16MC304-l/PT-ND 613353 3.20 
= ——17.37MHz, 44-QFN | DSPIC33FJ16MC304-E/ML-ND 7034.05 3.66 
sagt || eee | 1 tT iL 2 8 | Soh. 12-bit; Sch. 10-bit | StoKHz | 84 |30~36) Ext. | 44-torP | DSPIC33EJ16MC304-E/PT-ND 675 389 3.52 
= —17.37MHz, 44-QFN | DSPIC33FJ16GP304-1/ML-ND 6233.59 3.25 
CS teed | ea Pi Pl 7 = _[fS-ch. 12-bit; 13-ch. 10-bit | S4oxH7'| 64 [8.0~36] Ind. | 44-torP | DSPIC33FJ16GP304-/PT-ND 595 343 3.10 
a —17.37MHz, 44-QFN | DSPIC33FJ16GP304-E/ML-ND 6.80 3.92 3.55 
Ae} 85 St 2 —_|{f8-ch. 12-bit; 13-ch. 10-bit | Stax | 64 |3.0~36) Ext | gator | _psPic33FJ16GP304-£/PT-ND 653 376 3.41 
SaMiG 28-OFN | DSPIC33FIS°MC202-1/MIN-ND 5.03 3413.00 
ax} — jal] ar fita]4 2 8 | Gch. 12-bit; é-ch. 10-pit |732MH2) G4 |3.0~3.6| Ind. | 28-S01c | DSPIC33FJ32MC202-1/SO-ND 5.68 3.27 2.96 
28-DIP..3"|_DSPIC33FJ32MC202-//SP-ND 598 3.45 3.12 
pers 28-OFN | DSPIC33FJ32MIC202-E/MM-ND 6.50 3.75 3.39 
a} — ja) ar fita]4 2 8 | 6h. 12-bit; ech. 10-vit |/SIMHZ) G4 [30-36] Ext. | 28-S0IC | DSPIC33FJ32MC202-E/SO-ND 625 360 3.26 
28-DIP.3"| DSPIC33FJ32MC202-E/SP-ND 658 3.78 3.42 
aa 28-OFN | DSPIC33FJ32GP202-I/MIM-ND 6.03 3463.14 
ax} — fa) ar fi} a]4 2 — }ro-ch. 12-bit; 10-ch. 10-bit |"37MH2) 64 [3.0~3.6] Ind. | 28-S0IG | DSPIC33FJ32GP202-//S0-ND 578 332 301 
28-DIP .3"| DSPIC33FJ32GP202-I/SP-ND 6.08 350 3.47 
Poet 28-OFN | DSPIC33FJ32GP202-E/MM-ND 6.60 3.80 3.44 
sx | aK | — jaf} aa fafa] 4 2 — |r0-ch. 12-bit; 10-ch. 10-bit |?37MH2) 64 [30-36] Ext. | 28-S0IC | DSPIC33FJ32GP202-E/S0-ND 635 366 3.31 
28-DIP..3"| DSPIC33FJ32GP202-£/SP-ND 6.65 383 3.47 
_—17.37MHz, 44-QFN | DSPIC33FJ32MC204-/ML-ND 658 3.78 3.42 
het peony], el 7 8 | Gch. 12-bit; Ich. 10-bit | S4oKHz'| 64 [80-36] Ind. | a4-torp | DSPIC33FI32MC204-I/PT-ND 630 362 3.28 
Re 17. 37M Hz, 44-OFN | DSPIC33FJ32MC204-E/ML-ND 720 4.15 3.76 
SIG [oe BB | SMP oP Sh 2 8 | Gch. 12-bit; Ich. 10-bit | Syoxy7'| 84 [80-36] Ext | aa-torp | DSPIC33FJ32MC204-E/PT-ND 693 399 3.62 
= _17.37MHz, 44-QFN | DSPIC33FJ32GP204-1/ML-ND 6383.67 3.33 
0S A ea sd Pes fea PR 2 —_[18-oh. 12-bit; 13-ch. 10-bit | Sout?’ | 84 [80-36] Ind. | aa-torp | pSPic33FJ326P204-I/PT-ND 6.10 352 3.18 
—17.37MHz, 44-OFN | DSPIC33FJ32GP204-E/ML-ND 700 4.03 3.65 
ae | | 88 Se 2 — _[f8-ch. 12-bit; 13-ch. 10-bit | Stax '| 64 |$.0~36] Ext | gator | DSPIC33FJ32GP204-E/PT-ND 673.387 3.50 
A TSH TEBE TSCA AO-BIE | 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP302-1/S0-ND NEW! 650 3.75 3.39 
4| — Jalan |e2)41fe2 4 — | 13-ch. 12-bit; 13-ch to-bit |’S70N| 64 [30-36] Ind. | 28-DIP | DSPIC33FJ32MC302-/SP-ND NEW! 685 394 3.57 
35 13-ch 10-bit 44-TOFP | _DSPIC33FJ32GP304-I/PT-ND NEW! 7.05 4.06 _3.68 
a r) = y Té-ch. 10-bit BETOFP | DSPICS3FIGAGP200-VPT-ND 798459 4.16 
wk | — | 53} 94 | 2] 2] 2 8 = “12-bit; 18-ch. 10-bit | > grap 64-TOFP | DSPIC33FJ64GP306-1/PT-ND 835 481 «4.35 
wk | — | a5 | 94 | 2] 2] 2 8 = “12-bit, 32-ch. 10-bit |7'3/MH2,) gq | 3.0.3.6] Ind. | 100-TOFP] DSPIC33FJ64GP310-1/PF-ND 1143 6575.95 
64k | tek | — | 53; w- | 2] 2] 2 8 = 48-ch. 10-bit 64-TOFP | DSPIC33EJ64GP706-1/PT-ND 9.68 557 5.04 
ik | — |e | vw | 2 | 2] 2 8 = | 42-bit: 24-ch. 10-bit 80-TOFP | DSPIC33EJ64GP708-I/PT-ND 1035 5.95 5.39 
7K | — 85} 9— | 27272 8 =~ |Brch-A2-bit,2a-ch. TO-biE TSTMIAZ| 5, [39236] ing, | TOOTOFP) DSPICSSFJ64GP710-1/PE-ND 1273733 6.64 
tok | — [21] 52 | 2] 4/2 4 = 6-ch. 10-bit 32kH2 Oe | | 28-p1P_| DSPIC33FJ64GP802-//SP-ND NEW! 873 5.04 4.56 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
igi ee josi cl iown parts are available on a Digi-Reel™. For Digi-Reel part number, change 1- fo 6- or - io -| a igi-Ke' ervices on je 2 for additional information. 
DigiReel’ Most SMT cutdown part jlabl Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi page 2 for additional informati 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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16-bit dsPIC DSCs 
dsPIC33F Devices, 40 MIPs (Cont.) 


KX MICROCHIP 


Memory Size Timer/ Output | Motor Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std.} Control Int. |Speed| VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit |UART| Po™|spi™| PWM PWM A/D Osc. | (MHz)| (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
8K = 21 5/2 2: 1 2 4 8 6-ch. 10-bit eu 64 |3.0~3.6 Ind. 28-DIP_ | DSPIC33FJ64MC202-I/SP-ND NEW! 7.65 4.40 3.98 
53 re cit | -37MHz, eS 64-TQFP | DSPIC33FJ64MC506-I/PT-ND 8.63 4.96 4.50 
ek | 8K | — |[eo| * | 2 | 2 | 2 8 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit |" 3o4H7 | 64 [30-36] Ind. | go-tarp | psPic33rJ64MC508-l/PT-ND 930 535 4.85 
16K = 85 9/— 2: 2 2 8 —  }24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit Ta 64 |3.0~36 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64MC710-I/PF-ND 12.88 7.42 6.72 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 1a 64 |3.0~3.6 Ind. 28-DIP_ | DSPIC33FJ64MC802-I/SP-ND NEW! 8.45 4.86 4.40 
8 10-ch. 12-bit 7.37MH 28-DIP_ | DSPIC33FJ128MC202-I/SP-ND NEI 8.25 4.75 4.30 
8K = 21 5/2 2 il 2 4 8 10-ch. 12-bit 32kH Z| 64 |3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ128MC202-I/SO-ND NEW! 7.93 4.58 414 
= 6-ch. 10-bit 7 28-DIP_| DSPIC33FJ128GP202-I/SP-ND NEW! 8.20 4.73 4.29 
8K _ 44 6/— 2 1 2 4 = 13-ch. 12-bit tai 64 |3.0~36 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ128GP204-I/PT-ND NEW! 8.45 4.88 4.42 
8K 1 s .. 17.37MHz, DSPIC33FJ128GP206-1/PT-ND 8.50 4.89 4.43 
16K = 53 9/4 2 2 2 8 — |18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit 32kHz 64 |3.0~36 Ind. 64-TQFP DSPIC33EJ128GP306-I/PT-ND. 8.88 511 462 
a .. 17.37MHz, DSPIC33FJ128GP310-I/PF-ND 11.90 6.85 6.21 
16K _ 85 9/4 2 2 2 8 —  |82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit 32kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33EJ128GP310-I/PT-ND 1038 597 541 
8K _ 53 9/4 2: 2 2 8 8 = |16-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit a 64 |3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ128MC506-I/PT-ND 9.15 5.26 477 
is .. 17.37MHz, DSPIC33FJ128MC510-I/PF-ND 12.20 7.03 6.37 
8K _ 85 9/4 2 2 2 8 8 = |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 30kHz 64 |3.0~36 Ind. 100-TQFP DSPIC33FJ128MC510-I/PT-ND 10.68 615 557 
128K = 53 9/4 2 2 2 8 8 = |16-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit 7.37MH 64-TQFP | DSPIC33FJ128MC706-I/PT-ND 9.95 6.72 5.18 
16K _ 53 g/— 2 2 2 8 — 118-ch. . 10-bit SoKHy” 64 |3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ128GP706-I/PT-ND 10.18 5.87 5.31 
= 69 9/— 2 2 2 8 —__|24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 80-TQFP | DSPIC33FJ128GP708-I/PT-ND 10.85 6.25 5.66 
16K a 53 9/4 2 2 2 8 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit |7.37MHz, 64 130-36 Ind 64-TQFP | DSPIC33FJ128MC706-I/PT-ND 9.95 6.72 5.18 
= 69 9/— 2 2 2 8 —__|24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit |_ 32kHz . 7 80-TQFP | DSPIC33FJ128MC708-I/PT-ND 11.03 6.34 5.74 
say 4 pit | /-37MHz, e DSPIC33FJ128GP710-1/PF-ND 13.25 7.63 6.91 
16K _ 85 9/— 2 2 2 8 24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33EJ128GP710-I/PT-ND 11.73 675 611 
is .. 17.37MHz, DSPIC33FJ128MC710-I/PF-ND 13.40 7.72 6.99 
16K _ 85 9/— 2 2 2 8 —  }24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 30kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33FJ128MC710-I/PT-ND 11.88 684 619 
8 7.37MH 28-DIP_ | DSPIC33FJ128MC802-I/SP-ND NEW! 9.05 $.21 4.72 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 32Okk 21 64 |3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ128MC802-I/SO-ND NEW! 8.75 5.04 4.56 
a 7 28-SOIC_| DSPIC33FJ128GP802-I/SO-ND NEW! 9.05 6.21 4.72 
8 9-ch. 10-bit 7.37MH 44-QFN | DSPIC33FJ128MC804-I/ML-ND NEW! 9.85 5.69 5.15 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 _ 9-ch. 10-bit 230kH: 2) 64 |3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ128GP804-I/PT-ND NEW! 9.55 5.51 4.99 
= 13-ch. 12-bit 7 44-QFN_| DSPIC33FJ128GP804-I/ML-ND NEW! 9.85 5.67 5.14 
16K _ 53 9/— 2 2 2 8 — }24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit ae 64 |3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ256GP506-I/PT-ND 9.75 5.62 5.09 
rere cit | 2-3/MHz, e DSPIC33FJ256GP510-I/PF-ND 12.83 7.38 6.69 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 —  |82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit 30kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33FJ256GP510-I/PT-ND 11.30 650 589 
+ OA cit | 2-3/MHz, E DSPIC33FJ256GP710-I/PF-ND 14.30 8.23 746 
256K | 16K = 85 9/— 2 2 2 8 — }24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33FJ256GP710-I/PT-ND 1278 735 666 
a . 17.37MHz, DSPIC33FJ256MC510-I/PF-ND 12.98 TAT 6.77 
16K — 85 9/— 2 2 2 8 —  }82-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit 32kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33FJ256MC510-I/PT-ND 11.45 6.59 5.97 
s .. 17.37MHz, DSPIC33FJ256MC710-I/PF-ND 14.48 8.34 7.55 
30K = 85 9/— 2 2 2 8 — }24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit 32kHz 64 |3.0~3.6 Ind. 100-TQFP DSPIC33FJ256MC710-I/PT-ND 12.95 7.46 6.75 
Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) +CutTape  § Tape and Reel 
Demo Kits Digi-Key Price Digi-Key Price 
= : Description Part No. Each Description Part No. Each 
Description pares ne PICKit™ 2, 64/80-Pin Demo Board |DM164120-5-ND@ 35.00 Explorer 16 Kit DV164033-ND® 299.99 
: PICDEM™ System Mi it — (DM164123-ND 110.00 dsPICDEM™ SMPS 
PICDEM™ LIN DM163005-ND 445.00 ™ He ger BUCK Demo Board DM300023-ND® 149.99 
PICDEM™ Touch Sense 1 Kit DM164125-ND@ 139.99 
PICDEM™ CAN-LIN 2 DM163011-ND® 199.99 PICDEM™ MC LV Dev. Board DM183021-ND@ 99.99 PICkit™ 1 DV164101-ND 36.00 
PICDEM™ 4 DM163014-ND® 129.99 PIC1 BEXX22 64/80. Pir - rfPIC™ Kit 1 DV164102-ND@ 135.00 
PICDEM™ CAN-LIN 3 DM163015-ND® 199.99 oe PiCtail™ Humidity 
PICDEM™ 2 Plus DM163022-NDe 99.99 TOFP Demo Board DM183022-ND@ 59.99 Sensor Demo Board PICI6F690DM-PCTLHS-ND@ 50.00 
PICDEM ™ 2 Demo Board DM163024-ND$ 165.00 Explorer 16 Dev. Board DM240001-ND® 129.99 PiCtail™ Plus Module MRF24J40MA-I/RM-ND@$ 9.95 
™ 7 Explorer 16 Dev. Board DM240002-ND 129.99 PICDEM™ Z Board AC163028-ND 18.95 
ee FSUSB Demo Board | DM163025-ND@ 59.99 PICEA ania BManooneEND ang aa PIC32 Demo Board DM320003-ND@+ 55.00 
ow-Power Solutions Demo Board | DM163026-ND@ 129.99 F 
dsPICDEM.net™ 2 DM300004-2-ND@ 389.99 PiCtail Plus Daughter Board AC164127-ND@$ 135.00 
EC DE MT ee ane TMT 209.99 Tm PlCtail Plus Daughter Card AC164129-ND@+ 80.00 
PICDEM™ Mechatronics Demo Kit _|DM163029-ND@ 149.99 dsPICDEM™ 2 Dev. Board DM300018-ND@ 99.99 F 7 
= PiCtail Plus Daughter Board AC164130-ND$ 45.00 
PICDEM™ LCD 2 Demo Board DM163030-ND® 125.00 dsPICDEM™ 80P Starter DM300019-ND@ 79.99 PlCtail™ Plus Card 2.4GHz AC164134-ND@$ 18.95 
PICDEM™ LCD Daughter Board | MA160011-ND 29.99 dsPICDEM™ MC1 DM300020-ND® 300.00 PIC32 Expansion Board DM320002-ND@+ 72.00 
Expl 18F87J11 Plug-In Module MA180020-ND$ 25.00 dsPICDEM™ 1.1 Plus GP Demo Board |DM300024-ND® 299.99 dsPIC Starter Kit DM330011-ND@$ 59.98 
PICKit™ 2, Starter Kit DM164120-1-ND@ 23.99 16-Bit, 28-Pin Demo Board DM300027-ND 79.99 PIC18F4XK20 Starter Kit DM164124-ND@ 99.80 
PICkit™ 2, 44-Pin Demo Board DM164120-2-ND® 23.99 PIC32MX Starter Kit DM320001-ND 49.99 SRL MEM Starter Kit DV243003-ND@$ 79.98 
PICKit™ 2, 28-Pin Demo Board _| DM164120-3-ND 24.99 16-Bit, 28-Pin Demo Board with ICD2 |DV164027-ND 238.98 | | RoHS Compliant + NEW! 
Software Programmers, In-Circuit ee Digi-Key Price 
= _ » . Description Part No. Each 
tal DintsRey Erica) Debuggers, and In-Circuit Power Supply AC162039-ND® 24.00 
Description Part No. Each Emulators Power Supply with Cable AC162048-ND@ 29.99 
618 Compiler SWo06011-NDe 495.00 $0723-6 to 8-DIP Adapter AC163020-2-ND 60.00 
Capciceisl RN GORTT OND pee Digi-Key Price PICDEM™ Z 2.46GHz Daughter Card | AC163027-4-ND® 39.99 
ompiler -| K ire Ki i ” r 
Pp Description Part No. Esch Jumper Wire Kit Multi Color 5 AC163029-ND® 8.99 
C32 C Compiler SW006015-ND® 1195.00 ICD2 with USB Cable DV164005-ND® 159.99 RJ-11 to ICSP Adapter AC164110-ND® 9.99 
Visual FilterLab® $W300001-ND 249.99 Icb2 Dv164007 EMS ICSE tas 11 Adapter AC IEAEADS 18.00 
aN ie ‘i 9 PLUS DVv164006-NDe 299,99 ZENA Network Analyzer DM183023-ND® 129.99 
Digital Filter Design Lite $W300001-LT-ND 29.99 With EIGOEMTE:2 s Demo Board LCD GPIO GPIODM-KPLCD-ND 55.00 
ICD2 DV164005 with Power Supply | DV164007-ND® 189.99 PIC18F25J1028L MA180014-ND 25.00 
Soft Modem $W300003-EVAL-ND 5.00 ICD2 with dsPICDEM™ 1.1 DV164032-ND® 399.99 PIC18LF25J1028L MA180012-ND@ 25.00 
Speech Recognition Library $W300010-EVAL-ND 5.00 PICKit™ 2 Starter Kit DV164120-ND® 49.99 PIC18F45J10 44L MA180013-ND® 25,00 
; Reet PICkit™ 2 Debug Express DV164121-ND® 49.99 PICISLF45J10 44. MA180014-ND@ 25,00 
Noise Suppression Library $W300040-EVAL-ND@ 5.00 PICSTART® PLUS DV003001-ND® 199.99 PIC18Fa7J10 MA180015-ND 25.00 
Symmetric Key Encryption Library SW300050-EVAL-ND 5.00 PM3 DV007004-ND® 895.00 PICDEM™ HPC Blank MA180016-ND@ 18.00 
Assymetric Key Encryption Library | SW300055-EVAL-ND 5.00 sole ray Programmer ne ‘ Bee PICDEM™ LCD 2 PIM Pack MA180019-ND® 40.00 
= PIC18F87J50 Full Speed USB MA180021-ND® 40.00 
Accoustic Echo Cancellation Library | SW300060-EVAL-ND 5.00 Accessories PIC18F85J90 PIM MA180022-ND@ 25.00 
: rer PIC10F Hobby Kit AC163021-ND® 12.00 PIC24H 100P MA240012-ND@ 25.00 
Speech Encoding/Decoding Lib! $W300070-EVAL-ND 5.00 2 
gad inainiaid nent S0T23-6 Adapter AC163020-NDe 45.00] | | pices aap pi MA240013-ND@ 25.00 
Line Echo Cancellation Library SW300080-EVAL-ND 5.00 PICDEM™ Z Motherboard AC163027-1-ND 89.99 PIC24 100P PIM - OTG MA240014-ND@ 25.00 
@ RoHS Compliant ICSP Cable for MPLAB PM3 AC002021-ND® 21.00 @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. Digi-Key Price Digi-Key Price 
MICROCHIP Description Part No. Each Description Part No. Each 
ICD2 Header for Adapter Plug, 28P, 300 mil. ACICE0204-ND@ 30.00 
ee PIC16F627A/628A/648A AC162053-ND@ 35.00| | |Adapter Plug, 28P, 600 mil. ACICE0205-ND 30.00 
Programmers, In-Circuit ICD2 Header for PIC1GF716 AC162054-ND@ 35.00| | | Adapter Plug, 40P, 600 mil. ACICE0206-ND 40.00 
Debuggers, and In-Circuit ICD2 Header for PIC16F684 AC162055-ND® 25.00 PICSTART® Accessories 
, ICD2 Header for PIC16F688 AC162056-ND@ 25.00| | | 84-PLCC Adapter AC164027-ND 159.99 
Emulators (Cont.) ICD2 Header for 28-OFN Adapter AC164031-ND® 159.99 
ane i PIC12F635, PIC16F636 AC162057-ND® 25.00| | | 8-DFN Adapter AC164032-ND® 159.99 
igi-Key rice 28-QFN Adapter AC164033-ND 159.99 
ae ICD2 Header for PIC12F683 AC162058-ND® 25.00 
Description Part No. Each Trp Headorday BIGIDE PICSTART® Firmware Module UK003010-ND@ 29.99 
dsPIC30F 80L MA300014-ND 25.00 , F i 
i PIC12F508/9, PIC16F505 AC162059-ND@ 25.00 RICKI Accessories 
dsPIC30F 80L MA300015-ND 25.00 aa ; 5 
1 ICD2 Header for PIC16F785/HV785 | _AC162060-ND® 36.00| | | PICktn1 Firmware Upgrade Kit HED 5.00 
cee CD EME Goon Lila Tants tlk 25.00 : Pictail™ Daughter Board AC164120-ND@ 25.00 
PIC32 100P PIM MA320001-ND 25.00 ICD2 Header for PIC16F631/ Pictail™ Daughter Board AC164121-ND@ 39.99 
PIC32 100P PIM - OTG MA320002-ND@ 25.00 677/685/687/689/690 AC162061-ND@ 35.00 PiCtail™ Daughter Board AC164122-ND@ 37.99 
dsPIC33F GP 100P MA330011-ND 25.00 ICD2 Header for PIC18Fx5J1x AC162062-ND 50.00 rfPIC™ TX Module (433.92 MHz) AC164101-ND@ 30.00 
dsPIC33F GP 84P MA330012-ND® 25.00 MPLAB® ICD2, 64/80/100 AC162064-ND® 35.00 rfPIC™ TX Module (315 MHz) AC164102-ND@ 30.00 
dsPIC33F MC 100P MA330013-ND 25.00 ICD2 Header for PIC16F639 AC162066-ND 35.00 rfRXD RCVR Module (315 MHz) AC164104-ND® 95.00 
dsPIC33 MC 100P MA330014-ND 25.00 ICD2 Header PIC18F4510 AC162067-ND 35.00 Ethernet PiCtail™ Daughter Board | AC164123-ND@ 39.99 
dsPIC33 GP 100P MA330015-ND@ 25.00 ICD2 Breadboard Cable AC162069-ND@ 14.99 Speech Play Back PICtail™ AC164125-ND® 45.00 
aehicas GP aon aAasaOIEN i500 ICD2 Header for PICTOF, PIC12F508/9| AC162070-ND® 25.00 Pictail™ Plus Prototype 
: ee a ICD2 Header for PIC18F45J10 AC162074-ND® 25.00 Daughter Board AC164126-ND@ 20.00 
ashi MG 100F Ri NK ae ICD2 8/14P Header Interface AC162078-ND 50.00 
Evaluation Board 8-SOIC SOIC8EV-ND@ 10.00 NMPLAG® IGE cono Accosseriee ; Pictalf™ Daughter Board AC164124-ND 25.00 
MPLAB @ 1CD2 Accessories ICE 2000 Power Supply ACICE0103-ND@ 50.00 aa iat a sanaenes =“ 
* ‘< ct . otor Control Interface all 
ire ee oo. fe ene ie ICE 2000 Logic Probes ACICEO104-ND 60.00 Plus Daughter Board AC164128-ND@ 125.00 
SA/8I-Pin MPLAB® ICD? Header | MMRGHEORES GIST aaa IGE 2000 Parallel Cable ACIGEO105-ND 40.00) | | Pickit™ Serial 26 Demo Board | PKSERIAL-I2C1-ND® 25.00 
. : ‘ ICE 2000 Tripod ACICEO106-ND 30.00 PICkit™ Serial SPI Demo Board PKSERIAL-SPI1-ND® 35.00 
8/14-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162083-ND NEW! 35.00 ICE 2000 Flex Cable ACICE0107-ND 55.00 REALICE™ A : RoHS C. -" 
68/84-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162087-ND NEW! 50.00 ICE 2000 USB Parallel Adapter ACICE0108-ND 99.99 ecessores = ne. ‘ompliant 
ibe Hexdariaiark AaHs Compibent 5 REAL ICE™ Performance Pak AC244002-ND 159.98 
leader Interfaces — Rol ompliani MPLAB® ICE 4000 Accessories REAL ICE™ Probe Kit DV244005-ND 499.98 
\CD2 Header for PIC12F629/675 AC162050-ND 25.00 Adapter Plug, 18P, 300 mil. ACICE0202-ND 20.00 REAL ICE™ Trace Kit AC244006-ND 79.99 
ICD2 Header for PIC16F630/676 AC162052-ND 25.00 Adapter Plug, 20P, 300 mil. ACICE0203-ND@ 20.00} | pons Compliant 
Processor Modules Digi-Key Digi-Key Price Digi-Key Price 
aR an Part No. Part No. Each Part No. Each 
igi-Key rice 5 . 
Part No. Each FGUEEEITER TK DVA18XL840-ND 225.00 roe as he 
PCM12XA0-ND 445.00 POMIEXE ENDS DVA18XP180-ND@ 165.00 Aledo . 
PCM18XQ0-ND 5-ND® 159.99 
PCM12XB0-ND 445.00 DVA18XP280-ND 165.00 AG ERENT 466.66 
PCM18XQ1-ND@ : 
PCM12XCO-ND@ 445.00 Seeman DVA18XP400-ND@ 165.00 AC164038-ND 159.99 
PCM16XA0-ND 445.00 i 
AC164301-ND@ 189.99 
PCM18XTO-ND tae 
PCM16XB1-ND 445.00 5; Transition Sockets AC164302-ND@ 189.99 
PCM16XCO-ND 445.00 [PLAIN 2 LE a _ AC164303-ND@ 189.99 
PCM16XD0-ND 445.00 PMF18WJ1-ND@ NEW! poaey eae AC164305-ND@ 189.99 
evn RIRAA TD) 445.00 PCM18XQ2-ND¢@ NEW! an Ne. ac AC164306-ND¢@ 189.99 
PCM16XGO-ND 445.00 : MDUCSOMMN BA? 100 ‘AC164307-ND@ 189.99 
PCM16XH1-ND¢@ 445.00 Device Adapters XLTO8DFN2-ND 75.00 AC164308-ND 189.99 
RGMIEME DS fsa —_ XLTO8SN-1-ND 75.00 AC164309-ND@ 189.99 
Peeanin ees Bsr nine XLT08SO-1-ND 75.00 AC164310-ND 189.99 
PCM16XK1-ND@ 445.00 DVA1001-ND@ pou SOA ND 125:00 AGNES NENG ue 
PCM16XLO-ND 445.00 DVA1003-ND@ XLT14SS-1-ND 125.00 ene pe 
PCM16XNO-ND 445.00 DVA1006-ND@ XLT16QFN1-ND 40.00 NOLO feng 
PCM16XP0-ND 445.00 DVA12XP080-ND® XLT18SO-1-ND 125.00 AC164317-ND 189.99 
PCM16XP1-ND@ 445.00 DVA12XP081-ND XLT20S01-1-ND@ NEW! 125.00 AC164318-ND 189.99 
PCM16XQ1-ND 445.00 DVA16PQ441-ND XLT20SS-1-ND 125.00 AC164321-ND® 189.99 
PCM16XRO-ND 445.00 DVA16PQ640-ND XLT20SS1-1-ND@ NEW! 425.00 AC164322-ND@ 189.99 
PCM16XR1-ND 445.00 DVA16XL441-ND EET 475.00 AC164323-ND 189.99 
PCM16XS2-ND 445.00 DVA16XL680-ND SERGEANTS 46°00 AC164324-ND@ 189.99 
PEN KISGIONTD rent DVA16XP140-ND say ae ae AC164325-ND 189.99 
PCM16XV0-ND 445.00 DVA16XP141-ND ean panies AC164326-ND@ 189.99 
PCM16XWo-ND 445.00 DVA16XP180-ND AC164327-ND® 189.99 
PCM16YBO-ND 445.00 DVA16XP182-ND XLT44PT3-ND@ 225.00 AC164328-ND 189.99 
qa VEOND ebb DVA16XP183-ND XLT44QFN2-ND 175.00 AC164329-ND@ 189.99 
Rev RATBORTD a5 60 DVA16XP185-ND XLT44QFN3-ND 125.00 AC164330-ND 189.99 
RoR AVTERTR aacee DVA16XP200-ND XLT44QFN4-ND 125.00 AC164331-ND@ 189.99 
a aN dag vii DVA16XP201-ND XLT44QFN5-ND 125.00 Kesar on 
PCM16YGO-ND 445.00 An caeecaciarn AEUGHPLEND) 125.00 AC164338-ND¢@ 189.99 
PCM16YHO-ND 445.00 Bua ionaie XLT64PTS-ND® 225.00 AC164339-ND@ 189.99 
PCM16YJO-ND 445.00 PUMICE AEE NDS, XLT80PT3-ND@ 250.00 AC164335-ND 189.99 
PCM16YKO-ND 445.00 RENE EEN) AC164336-ND 289.99 
PCM16YLO-ND@ 445.00 DYNES END Socket Modules AC164337-ND 189.99 
PCM16YMO-ND 445.00 Ndaaledetele Ne) BIS AC164350-ND@ 129.99 
DYE SO IND) aoe! AC174002-ND 159.99 
PCM16YNO-ND 445.00 Part No. . 
DVS AES) fF AC174011-ND 159.99 
PCM16YP0-ND NEW! 445.00 Sen AC002012-ND 
PCM16YQ0-ND 445.00 castes ACOD2O IND @. Nee begs 
DVA17XL841-ND AC254001-ND 159.99 
PCM16YRO-ND@ 445.00 AC122002-ND 
DVA17XP401-ND ‘AC163022-ND NEW! AC30F001-ND 159.99 
DEMIEXE END a0) DVA18PQ440-ND@ AC164014-ND AC30F002-ND 159.99 
PCM18XE1-ND 445.00 DVA18PQ640-ND ‘AC164022-ND AC30F003-ND 159.99 
en BEEN) a DVA18PQ800-ND AC164023-ND AC30F004-ND 189.99 
PCM18XK1-ND 445.00 DOM ERSESEND) (AC164027-ND AC30F005-ND 189.99 
PCM18XLO-ND@ 445.00 DUNGEON AC164028-ND snoHs Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


650 1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| | 
‘iMAGEcraft 
—————— 


C-Compiler 


C-Compiler for ARM@: Features: STD: * ANS! C-Compiler for ARM code generation * IDE with Application Builder, editor, project manager, Supported ARM Devices 
code browser * Support of ELF/DWARF debugging * Help files available as HTML Help and PDF file ADV: * Standard + Thumb code generation m 7 7 7 Saat, r 
PRO: « Includes Global Optimizer * Improve program size and runtime speed by 10 ~ 15% C-Compiler for AVR®: Features: * ICCAVR supports Aimel ae Header ile IDE Davice Selection Anpleation Builder 
all AT9O0S and ATmega devices (except for 1200, which does not have SRAM), Tiny26, and AT94K FPSLIC. ANSI C-Compiler: * Modern fast ‘Atmel ATO ARM7 - — 7 
C-Compiler with FULL support for the ANSI C language * Not micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating ie TSAM7X L 
point Professional Version ICCAVR PRO: » Code Compressor Optimizer, which reduces final code by 8 ~ 18%. This state-of-the-art whole- WP LEON x v = 
program optimizer is not available in any other commercial embedded compilers. C-Compiler for Freescale Microcontrollers: Features: * ANSI NXP ae v v v 
C embedded systems development tools with comprehensive target support for Freescale Microcontrollers * Write interrupt handlers in C NXP TpCoe B L — 
Supports inline assembly and can interface with assembly modules * ANSI C-Compiler: Modern fast C-Compiler with FULL support for the ANSI Tmalog Devi ORC 02 v ve — 
C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point C-Compiler for Tl MSP430: Features: nalog Device ADUG/02x v v = 
* ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for T| MSP430 Microcontrollers * Write interrupt handlers in C ST STR71x f L — 
* Supports inline assembly and can interface with assembly modules * ANSI C-Compiler: Modern fast C-Compiler with FULL support for the ANSI ST STR73x v vo = 
C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point ST STR9IX v v = 
Code Code Application Digi-Key Price 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
C-Compiler for ARM 
ICCV7 ARM STD-ND 275.00 
See Chart Size of Device Yes No Elf/Dwarf Yes (See Chart) Register Allocation, Peephole ICCV7 ARM ADV-ND@ 395.00 
ICCV7 ARM PRO-ND® 575.00 
C-Compiler for AVR 
C-Compiler for AVR Up to 64K Bytes Yes No AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR STD-ND 275.00 
C-Compiler ADV for AVR Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR ADV-ND 395.00 
C-Complier PRO for AVR Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR PRO-ND® 575.00 
C-Compiler for Freescale Microcontrollers 
No ; ' ICC08 STD-ND 275.00 
Freescale HCO8 Up to 64K Bytes Yes Yes ICD08 Yes Peephole, Direct Page Addressing \CC08 PRO-ND 575.00 
Freescale HC11 Up to 64K Bytes Yes No HC11 Debugger No Peephole ICC11 STD-ND 275.00 
HC12 ICD ICCV7 CPU12 STD-ND® 275.00 
Freescale HC12 / S12 /X Up to 64K Bytes Yes No NoICE12 No Peephole ICCV7 CPU12 ADV-ND@ 395.00 
4M Bytes using HC12 y 
Freescale HC12 / S12 /X Expanded Memory Feature Yes No HC12 ICD No Peephole ICCV7 CPU12 PRO-ND® 575.00 
C-Compiler for TI MSP430 
Texas Instruments Tl MSP430 Up to 64K Bytes Yes No 1CC430 built-in Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 430 STD-ND 275.00 
Texas Instruments Tl MSP430 Up to 128K Bytes Yes Yes 1430 built-in Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 430 ADV-ND 395.00 
Texas Instruments Tl MSP430 Up to 128K Byes Yes Yes 1430 built-in Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 430 PRO-ND 575.00 
@ RoHS Compliant 
IARM-2103-ND =NXPLPC2103 ARM7 based, Single Board Computer with USB — RoHS Compliant 


C-Compilers 


HI-TECH PICC STD Compiler: Features: * ANSI C - full featured and portable » Reliable - mature, field-proven technology 
* Multiple C optimization levels * An optimizing assembler « Full linker, with overlaying of local variables to minimize RAM 
usage * Comprehensive C library with all source code provided » Includes support for 24-bit and 32-bit IEEE floating point 
and 32-bit long data types * Mixed C and assembler programming » Unlimited number of source files » Listings showing 
generated assembler * Compatible - integrates into the MPLAB® IDE, MPLAB ICD2 and most third-party development tools 
¢ Runs on multiple platforms: Windows (up to Vista64), Linux, and Mac OS X 

778-1000-ND (019). $995.00 


HI-TECH PICC-18 STD Compiler: Features: * ANSI C - full featured and portable » Reliable - mature, field-proven technology 
* Modular - includes full object code linker and library manager ¢ Cost-effective - productivity gains rapidly repay purchase 
cost * Compatible - integrates into the MPLAB® IDE, MPLAB ICD2 and most third-party development tools Library source 
- for standard libraries and sample code for various peripherals and applications » Complete - includes macro assembler, 
preprocessor and one-step driver * Can run on multiple platforms - Windows (up to Vista64), Linux, and Mac OS X 
PISATOOTUND: (O15) scssccecrcssiecsarncatisenniagsessatabiaesis se doers stnsetecuasauergeresestidaniemeietavace $995.00 
PICC-18 PRO: Features: « Integrates HI-TECH Software's IDE, HI-TIDE™ 3 « Integrates into the MPLAB® IDE, MPLAB ICD2 
and most third-party development tools * Includes Library source - for standard libraries and sample code for I/O drivers 
Includes macro assembler, linker, preprocessor, and one-step driver * Can run on multiple platforms: Windows (including 
32-bit Vista), Linux and Mac OS X 


DSPIC3x/PIC24: Features: * ANSI C - full featured and portable, supporting all standard data types * Reliable - based on 
mature, field-proven technology used in our PICC and PICC18 compilers * Unlimited number of source files * Multiple 
optimization levels and types * Comprehensive C library with all source code provided * Mixed C and assembler program- 
ming * Listings showing generated assembler » Optimizing assembler * Compatible - integrates into the MPLAB® IDE, 
MPLAB ICD 2 


TIB-AODSAND: (025) ciscacerssstscisencssicecdesssnrnciaedetgiawiiechochanieue aad Gadies eanseibe aa sateeaecs $1195.00 
PICC Enterprise: Features: * The HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU Family compiler supporting all 10/12/14/16 
series processors * The PICC-18 PRO compiler supporting all 18 series processors * The HI-TECH for dsPIC/PIC24 compiler 


supporting all PIC24, dsPIC30 and dsPIC33 processors « Includes printed manuals for HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 
MCU Family, PICC-18 PRO and HI-TECH for dsPIC/PIC24 compilers 


FTOMODAND! - 1(099) oia2i ix ccstateddeteiscnalsda evens dodges tos tau iavnsetohdage cepa shal ecneeasadtsarerianadcess $3995.00 
PSo€ Mixed-Signal Array: Features: * Runs on Windows platform up to 64-bit Vista * Fully integrates into PsoC Designer™, 


the IDE for the Cypress PSoC Mixed-Signal Array, providing full compatibility with projects generated by PSoC Designer 
* Also comes in Lite Mode which is now the compilation technology within PSoC Express 


FTS1002-ND: -(QUSP) xcesnscctcecssecctaatsonicescecscranactassiaedgeudivdebiaaeetaasscuniadaceetsaesstas\aaaaed’ S1495:00) “<P78-1005-ND! . (028) artic cise ta awttincaee doutnanbeensduilchit tcnvednsintibi's’ odbicidiitadegudelany sons unuiares $1495.00 
aAaAe . Feature Comparison pce | pcm | PcH | Pcw | PCWH 
wea’ C-Compilers and Debuggers Command Line Comal j [a4 
piler V J |v v J 

C-Compiler for PICmicro® MCUs: C-Compiler for 12Bit, 14Bit and PIC18 PICmicro MCUs. This Integrated C Development Environment gives developers the capability | Built-in Functions v v Vv v v 
to produce efficient code from an easily maintainable high level language. With full standard C compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions | Example Programs ] 7 7 7 y 
and example programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PlCmicro MCUs. ICD-S40: This ICD unit communicates to the PC and the - - 7 . . as 7 
debugging software over an RS232 connection and operates at a 40MHz clock frequency resulting in quick debug times (RS232 serial cable included). The ICD-S40 is Device Drivers v v v v v 
powered from the target board. The target board needs to supply 5 volts to the ICD. ICD-U40: This ICD unit connects to the PC and the debugging software over USB. MPLAB Interface ] 7 ] 
It operates at a 40MHz clock frequency resulting in quick debug times (USB cable included). The ICD-U40 is powered from the USB bus and can optionally power your M x x = x 
target board (5V only). Windows IDE if V 
429-1000-ND C-Compiler (PCWH) $500.00 | © Aware Editor v v 
429-1001-ND C-Compiler for 12 bit PIC’s New Project Wizard J V 
429-1002-ND C-Compiler for 14 bit PIC’s 

429-1003-ND C-Compiler for PIC18..... Debugger v v 
429-1004-ND  —_C-Compiler for 12-14 bit PIC Device Selector/Editor J y 
429-1005-ND In-Circuit Debugger ICD-S40 (Serial) 

429-1006-ND In-Circuit Debugger ICD-U40 (USB) . Call Tree and Memory Map | J J JV Vv J 
429-1007-ND _C-Compiler for MCU DSPIC Statistics 

429-1008-ND C-Compiler for MCU DSPIC with IDE ‘ es : u 
429-1009-ND C-Compiler (PCWHD) $600.00 | Special Viewers v v 
CCS Wireless-Ember ZigBee™ Edition Development Kit Includes: * Two sensor boards with PIC16LF886 processor chips and EM260 modules * One base Serial Port Utility v v 
station board with PIC18LF4620 processor chip and EM260 module » Carrying Case » Exercise Booklet and Ember Documentation « In-Circuit Debugger/ 12bit Support Vv Fi Vv 
Programmer » DC Adapters (9VDC) « Serial PC to Prototyping Board Cable * Modular Cable (ICD to Prototyping Board) »* USB (or serial) PC to ICD cable : 

* Two 9V batteries 14bit Support v v v 
429-1011-ND  Wireless-Ember Zigbee™ Kit ..........cccccccceseceecsesesecvecsesevsvsseeevsvstseevstseavsvessevevsvitevevstevevsvisvevseseees $724.09 | PIG18 Support v v 


micro3inginecring abs, Suc, PicBasic Pro Compiler 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro® MCU. Full support for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler features BASIC commands, direct 
and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as PORTB, arrays, real IF..THEN..ELSE and interrupt processing in BASIC. Includes Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible with 
our PicBasic Pro Compiler. Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and directions. Works on any version of Dos or Windows with CodeDesigner Lite. Windows95, 98, 2000, XP and ME compatible. The LAB-X1A is an 
independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM™. It can run programs written in any language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD display, memory, Rs232 port, Pots for ADCs and many extras. 


444-1000-ND $249.95 
444-1001-ND $199.95 


PicBasic Pro Compiler.. 
LAB-X1 Experimenter Bo: 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 651 


Fey, QuickWriter 
y Programmer 


Shown with 4 Gang Adapter (not 
included). Programming adapters 
must be purchased separately. 


QuickWriter comes with power supply, serial cable and in circuit programming 
cable. Adapter required when not using ICSP cable. One programmer for all of 
your PIC® MCU development needs: ¢ In-circuit Serial Programming * 4 Gang 
Serial device programming * Single device programming (serial and parallel) 

QuickWriter is a low cost programmer with these advanced features: 
* Over-sized drivers and power supply to properly support multiple device 
programming and in-circuit programming * Measures programming voltages 
and current to verify proper target connections or device insertions » Flash 
firmware updates » Data table driven * New devices are supported with free 
data table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) 
¢ Programs ALL 12-bit, 14-bit and 18-bit series Microchip PIC processors. 
This includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C and 18F families * Includes 
the TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, Windows 
hosted IDE. TDE supports development with all popular PIC MCU compilers 
and assemblers. TDE includes a multi-file editor, integrated MAKE and one- 
Click cross referencing of compiler errors. TDE also interfaces to the TechTools 
ClearView™ Mathias (not included) for full featured, real-time, in-circuit 
emulation and source level debugging. * Includes TechTools PIC MCU 
assembler, CVASM16™ which supports ALL 12-bit and 14-bit PIC MCU 
processors. CVASM16 assembles Parallax source files (SPASM format) 
and accepts Microchip mnemonics. * Compatible with existing TechTools 
and Parallax programming adapters * Accepts HEX files generated by all 
popular PIC MCU compilers and assemblers »* Supports auto-incrementing 
serialization * Runs under Win95 through XP as well as NT through XP Pro 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 
Mathias Trace Buffer 
and Timing Module CVMT2-ND 270.00 | CVMT2 
Kit Module 
Firmware/Logic Field 
Upgrade Kit CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-FWL 
Adapter 
PIC16C712C716 ADP716-ND§ 35.00 | ADP716 


t Requires the CVMO3F Family Module § Requires Member Module CVM77M 

* For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace 
Size, faster Step-out function and faster Register Window Updates. Contains 
firmware V2.2 and UC13 Ver C. 


DigiView™ Logic Analyzer 


Features: * 18 Channels @ 100MHz (10ns) * USB interface and power source 
for portability * Real-time hardware compression ¢ Eliminates resolution vs. 
depth trade-offs »* Compression ratio up to 256,000:1 depending on activity 
Trigger on rising, falling or transition of any channel * Multi-channel high, 
low and don’t care trigger qualifier * Pre-trigger and post-trigger data capture 
DV1-100-ND Logic Analyzer 


Features: * 36 Channels @ 200MHz (5ns) * 18 Channels @ 400MHz (2.5ns) 
© Multiple, Automatic Compression techniques * Advanced Universal Match 
Circuits (8) * Selectable Match Types (9) *+6 volt Adjustable Threshold 
(2) Flexible, Cascadable Sequencers (4x4) * Sequencer Counters (16 @ 
1M count each) * Graphical Trigger Layout(s) * New Software (version 4.0) 
© Continues operation even if PC powers off » Trigger-Out BNC connection 
External Power Supply * USB 2.0 with USB 1.1 compatibility * All Cables, 
Clips and software included 


ICEPIC, ICEPIC2 and 
ICEPIC3 PIC Emulators 


KX 


ICEPIC, ICEPIC2, and the ICEPIC3 emulators are fully modular, full speed, 
real time, in-circuit emulator systems, for use with Microchip PIC processors, 
using interchangeable “personality daughterboards” which connect directly to 
the users target board and are sold separately. 


The ICEPIC3 Emulator is compact, portable, lightweight and offers exceptional 
performance and value. It uses a quick “hot” connection to the host computer 
via USB Port, with the system firmware being upgraded at any time from 
the internet giving total upgrade ability. The ICEPIC3 has additional real-time 
analysis when using the plug-in trace board which is sold separately. 

All ICEPIC emulators operate within Microchip's MPLAB 32bit IDE giving the 
user easy control to perform efficient fast emulation. ICEPIC emulators are 
supplied as complete systems with power supply, cables, manual and a copy 
of Microchip's MPASM assembler. 


Includes serial cable, in-circuit programming cable and power supply ean Fogle Sune Features ICEPIC ICEPIC2 ICEPIC3 
Digi-Key Price | TechTools CLIP3-10-ND Clip Replacement Real-Time Emulation 32kHz ~ 20MHz | 32kHz ~ 33MHz | 1kHz ~ 50MHz 
Description Part No. Each | PartNo. Device Emulated 12C, 16C 12C, 160, 17C | PIC12, 16, 18 
Programmer Runs Under MPLAB Yes Yes Yes 
PiCmicro® MCU QW1-ND 199.00 | QW1 Source Level Debug Yes Yes Yes 
Adapters ER3 EconoROM “C" Source Level Debug Yes Yes Yes 
40-Pin ZIFX MP-ZIF40-NDt 49.00 | MP-ZIF40 Economical Real Time Trace No Yes Yest 
18/28-Pin ZIF MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 Time Stamp Yes Yes Yest 
44-Pin ZIF MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIF14 EPROM GE ee Yes -_ ve 
Seen OIe NERS teat e500 | IRie“coVeoe: E lat . Break Points Unlimited Unlimited Unlimited 
28-Pin SOIC MP-SOIC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 : 
18-Pin SOIC MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOIC18 mulator ork Stack Breaks Yes Yes Yes 
8/14-Pin SOIC MP-SOIC8/14-ND. 89.00 | MP-SOIC814 WOT Breaks Yes Yes Yes 
a te — —— = 
gee i . a Custom Watch Yes Yes Yes 
18-Pin SSOPX MP-SSOP18-ND 79.00 | MP-SSOP18 EconoROM Ill is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. Eliminate Assembler Support MPASM MPASM MPASM 
4 Gang Adapters for QuickWriter the “burn/insert/test/remove/erase” cycle. The ER3 will speed up your firmware — a aan 
40-Pin ZIF OW-4ZIF40/28-NDF 199.00 | OW-4ZIF40/28 development by eliminating the need to remove-erase-program and re-install Communications RS-232°C RS-232"C USB 
44-Pin PLCC QW-4PLCC44-ND 199.00 | QW-4PLCC44 EPROMs each time you test a code change. These devices plug into the ‘ ; 
28-SOIC QW-4S01C28-ND 249.00 | QW-4SOIC28 EPROM socket on your target board and emulate the EPROM throughout the jg t Using optional Modular Trace Board I3-TRACER1-ND 
18-Pin ZIF QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIF18 development process. Features: « Integrated Low-Voltage Support » Target oa z 
18-Pin SOIC QW-4S01C18-ND 249.00 | QW-4S0IC18 Voltage Sense and Measurement «External Power Option » Jumper-less Digi-Key Price 
8/14-Pin Narrow SOIC |QW-4S08/14N-ND 249.00 | QW-4S08/14N Address Configuration * Up to 8Mbit Emulation in a single unit * Fast Description Part No. Each 
8/14-Pin Wide SOIC + |QW-4S08/14W-ND 249.00 | QW-4S08/14W Downloads (up to 2.5 Mbit per second) » Replaces standard EPROM device ICSP Adaptor 
: aan during development * Connects to any Parallel Port * Auto/Manual Target iP 
+ Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. Reset on download » Read-back, Verify and Self-test functions * Daisy-chain In-Circuit Serial Programming Adaptor | ISPICR1-ND 60.00 
cable included * LPT cable (8 wire Modular Cable and DB25 adapter) included ICEPIC Emulators 
«Target cables (standard IDC to DIP Ribbon Cable) included * Includes 2 
a . versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version ICEPIC Emulator System ICEPIC-ND 542.77 
PIC Emulators ClearView™ Mathias * QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable loader and utilities ICEPIC2 Emulator san ICEPIC2-ND 820.00 
CVM1 supports emulation for included * Accepts Intel HEX, Tektronix HEX, Motorolla ‘S' records and binary | | igepicg Emulator System ICEPIC3-US-ND 900.00 
16C5X and 16CXX devices files * Free software updates via WEB downloads 
using Microsoft Windows™ * ICEPIC Daughter Boards 
for a complete integrated design . Cables Digi-Key Price 120671, 160672 DB12C67X-ND 375.00 
environment. “Family” modules “<2, Capacity Supplied Speed | Part No. Each 
select 5X or XX device family, while 256Kbit/ 32K x 8 28-Pin Dip 45ns | ER3-256-ND 179.00 cree diet teres nes ee 
“Member” modules select specific device. 512Kbit/ 64K x 8 28-Pin Dip 45ns | ER3-512-ND 239.00 * = 
Optional timing module shows execution {Mbit/ 128K x 8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-1M-ND 299.00 160641/642/661/662 DB66X-ND 450.00 
time and number of processor cycles. Optional 4Mbit/ 512K x 8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-4M-ND 399.00 16C61, 16071, 160710, 160711 DB711-ND 375.00 
16K trace buffer module additionally provides 8Mbit/ 1Mx8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-8M-ND 499.00 160715 DB715-ND 375.00 
execution history and 8 external trace inputs. Provides 16C62/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 450.00 
full emulation of program and register memory and 1/0 
Fahy AA 5 i Ff ei i 16C66, 16C67, 16C76, 16077 DB77-ND 450.00 
activity with unlimited hardware breakpoints. Built-in PLL oscillator generates i 7 : 
any frequencies from 32KHz to 33MHz. FR3 FlexROM lil FL ASH 16C772, 16C773, 16774 DB77X-ND 375.00 
System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5” 7 16084, 16F83, 16F84 DB84A-ND 375.00 
disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT EPROM and SRAM Emulator 17042/43/44, 170752/756 
(ICEPIC2 Only) DB756-ND 375.00 
Digi-Key Price | TechTools FlexROM III emulators provide engineers with a fast flexible development tool 16F628 DBF628-ND 375.00 
Description Part No. Each | Part No. for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM 46F73, 1GF74, 16E76. 16F77 DBF77-ND 450.00 
Family Module device. The FR3 increases productivity by elimination of the “burn/insert/test/ 46F870/71 ‘ DBF871-ND 335.00 
7 7 y erase” cycle and by downloading firmware code or data into the emulator at a i 
Advanced 14 Bit Family _ fast 2.5 Mbits per second. Features: * Active Cable Modules (ACM™) contain ICEPIC3 Daughter Boards 
Module w/Data Breakpoints |_CVMO4F-ND 200.00 | CVMO4F Target interface and Control Logic * Provides adaptability to new Target 
PIC16C5X Family Module CVMSXF-ND 150.00 | CVM5XF Technologies * Hard-ware Instrumentation: Target Voltage Measurement, 12F675, 12F629 13DB12F675-ND 500.00 
Member Module Address Snap-Shot Circuit, Address Match and Trigger Circuit * Reverse 12F683 13-DB12F683-ND 500.00 
PICTOC55X/62X/CEODX CVMOOIM-ND 300.00] CVMOOTM Voltage Protection » Adjustable Timing Parameters « Read-back, Verify and 16F684A 13-DB16F84A-ND 500.00 
PIC120508/509 CVM50XM-ND 75,00| CVM50XM Self-test functions * Connects to any Parallel Port * All sizes and speeds 16F716 |3-DB16F716-ND 500.00 
PIC16C50X/CE51X/16C505 CVMS5XXM-ND 100.00 | CVM5XXM can be Daisy-chained together . Daisy-chain cable included * Mini-clip cable 16F871, 16F870 13-DB16F871-ND 500.00 
Pict20671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM included for Reset connection * LPT cable included * Target cable(s) included ff | + acaso/4qz/252/242 13DB18C452-ND 500.00 
PIC16C5X CVMSXM-ND 50.00 | CVMSXM * Includes 2 versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/ HF | 4 seo590/0390/4220/4320 3DB18F4320-ND 500.00 
NT/2000 version * QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable 
PIC16C554/556/558 CVMS5XM-ND 100.00) CVM55XM loader and utilities included * Accepts Intel HEX., Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ 18F452/442/252/242 13DB18F452-ND 500.00 
PIC16C61 CVM61M-ND 100.00) CVM61M records and binary files * Free software updates via WEB downloads 18F1320, 18F1220 13-DB18F1320-ND 500.00 
PIC16C62X CVM62XM-ND 100.00) CVM62XM 18F4431/4331/2431/2331 13-DB18F4431-ND 500.00 
PIC16C62X/61/71/84 CVM6/8M-ND 200.00) CvM6/8M Digi-Key Price 18F4550/2455/2550/4445 13-DB18F4550-ND 500.00 
PIC16C641/642/661/662 CVM66XM-ND 200.00 | CVM66XM Description Part No. Each 18F4620/4525/2620/2525 13DB18F4620-ND 500.00 
te ae aazit eet ees ee Active Cable Module (ACM™) 18F4680/2680/2585/4685 13-DB18F4680-ND 500.00 
PIC16C62.65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CVM7XM BBE ntaftace: wiih DIF Band DIPse Cable ae e000 16F872A/873A/874A/876A/877A I3DB877A-ND. 500.00 
PIC16C66/67/76/77 CVM77M-ND 200.00 | CVM77M 2 16F627A, 16F628A, 16F648A I3DBF648-ND 500.00 
PIC16C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM Ta = 16F676, 16F630 I3DBF676-ND 500.00 
PIC16F627/628 CVMF628M-ND 200.00 CVMF628M : ae DIGENGY Brice 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77 | |3DBF77-ND 500.00 
PIC16F83,F84,C83,C84 CVMF84M-ND 100.00 | CVMF84M Sizoms es Organizationies Speeds anartiNos Each 16F737, 16F767, 16F747, 16F777 (3DBF777-ND 500.00 
PIC16F873,874,876,877 CVM87XAM-ND 200.00 | CVM87XM Base Unit* 16F818, 16F819 I3DBF819-ND 500.00 
PIC16F73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M 1 Mbit | 128Kx8/64Kx16 | 45ns FR3-1M-ND 279.00 16F87, 16F88 I3DBF88-ND 500.00 
PIC16F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M 8 Mbit | 1Mx8/512Kx16 | 45ns FR3-8M-ND 529.00 Trace Boards 
Trace Buffer and Timing Module 16 Mbit | 2Mx8/1Mx16 45ns FR3-16M-ND 679.00 icePicaT Aaa AGED 1025.00 
Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 | CVMT1 “Base Unit requires at least one ACM™ target interface tint : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NY MicRocHiP Power Management 
CPU/System Supervisors 


Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package Part No. al 25 100 Qty. Pricing 
2.625 MCP100-270DI/TO-ND® 33 .29 26 = —= 
2.925 MCP100-300DI/TO-ND® 33 29 26 = — 
ee Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~55 T0-92 Ser ne ood = oa - = = 
4.475 MCP100-460DI/TO-ND® 33 29 26 _— _ 
4.725 MCP100-485DI/TO-ND® 33 29 -26 = - 
2.625 MCP100-270HI/TO-ND® 33 29 26 _— _ 
2.925 MCP100-300HI/TO-ND 33 29 26 = = 
au Active Low CMOS Push-Pull No No 10-55 10-92 RE ea tbe 3 oa oe ||| tae = 
4.625 MCP100-475HI/TO-ND® 33 29 26 _— = 
4.725 MCP100-485HI/TO-ND® 33 29 26 = = 
2.625 MCP100T-2701/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 260.00/M 
2.925 MCP100T-300I/TTCT-ND@+ 36 33 30 3,000 260.00/M 
3.075 MCP100T-3151/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SOT-23-5 MCP100T-4501/TTCT-NDt 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.475 MCP100T-4601/TTCT-ND@+ 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.625 MCP100T-4751/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.725 MCP100T-4851/TTCT-NDt 36 33 30 3,000 260.00/M 
2.625 MCP101-270DI/TO-ND® 33 29 26 _ _ 
2.925 MCP101-300DI/TO-ND® .33 29 26 _ _ 
3.075 MCP101-315DI/TO-ND® 33 29 26 _ _ 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 TO-92 MCP101-450DI/TO-ND® 33 29 26 _— _ 
4.475 MCP101-460DI/TO-ND® 33 29 26 — _ 
4.625 MCP101-475DI/TO-ND® 33 29 26 — = 
4.725 MCP101-485DI/TO-ND® 33 29 26 — - 
2.625 MCP101-270HI/TO-ND® 33 29 26 = il 
2.925 MCP101-300HI/TO-ND 33 .29 26 — _ 
3.075 MCP101-315HI/TO-ND 33 29 26 _ _ 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 MCP101-450HI/TO-ND® 33 29 26 _ _ 
4.475 MCP101-460HI/TO-ND 33 .29 26 _— _ 
4.625 MCP101-475HI/TO-ND® 33 29 26 _— =_= 
4.725 MCP101-485HI/TO-ND® 33 29 26 = — 
1.900 TO-92 MCP102-1951/TO-ND@ 8 42 38 — — 
1.900 SC-70 MCP102T-1951/LBCT-ND@t 53 48 AB 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B MCP102T-1951/TTCT-ND@t+ 53 48 AB 3,000 380.00/M 
1.900 SC-70 MCP103T-1951/LBCT-ND@+ 53 A8 43 3,000 380.00/M 
1.900 SOT-23B MCP103T-195|/TTCT-ND@t 53 48 43 3,000 380.00/M 
2.625 MCP120-270DI/TO-ND® 43 38 34 _ = 
2.925 MCP120-300DI/TO-ND® 43 38 34 _— _ 
yas Active Low Open Drain No No 1.0~55 T0-92 SEE EET onibe . 3 v = — 
4.625 MCP120-475DI/TO-ND® 43 38 34 = _ 
4.725 MCP120-485DI/TO-ND® 43 38 34 = = 
2.625 MCP120T-2701/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP120T-300I/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP120T-3151/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP120T-4501/TTCT-ND@+ 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP120T-4601/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP120T-4751/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP120T-4851/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
1.900 TO-92 MCP121-1951/TO-ND® 48 AL 37 — = 
1.900 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 SC-70 MCP121T-1951/LBCT-ND@t 53 48 AB 3,000 370.00/M 
1.900 SOT-23B MCP121T-1951/TTCT-ND@t 53 48 43 3,000 370.00/M 
2.625 MCP130-270DI/TO-ND® 4B 38 34 = = 
2.925 MCP130-300DI/TO-ND® 43 38 34 _— _ 
3.075 MCP130-315DI/TO-ND® 43 38 34 _— _ 
4.375 Active Low Open Drain $ No No 1.0 ~5.5 T0-92 MCP130-450DI/TO-ND® 43 38 34 = = 
4.475 MCP130-460DI/TO-ND® 43 38 34 — _ 
4.625 MCP130-475DI/TO-ND® 43 38 34 = — 
4.725 MCP130-485DI/TO-ND® 43 38 34 = — 
2.625 MCP130T-2701/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP130T-300I/TTCT-ND@+ 8 AB 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP130T-3151/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain ¢ No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP130T-4501/TTCT-ND@t 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP130T-4601/TTCT-NDt 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP130T-4751/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP130T-4851/TTCT-NDt 48 3 39 3,000 340.00/M 
1.900 T0-92 MCP131-1951/TO-ND® 48 AL 37 = — 
1.900 Active Low Open Drain ¢ No No 1.0~5.5 SC-70 MCP131T-1951/LBCT-ND@t 53 48 A3 3,000 370.00/M 
1.900 SOT-23B MCP131T-1951/TTCT-ND@t 53 48 A3 3,000 370.00/M 
2.625 MCP809T-2701/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP809T-3001/TTCT-ND@+ 48 A3 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP809T-3151/TTCT-ND@t+ 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP809T-4501/TTCT-ND@+ 8 AB 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP809T-460I/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP809T-4751/TICT-ND@t 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP809T-4851/TTCT-NDt 48 43 39 3,000 340.00/M 
2.625 MCP810T-2701/TTCT-NDt 48 3 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP810T-300I/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP810T-3151/TTCT-NDt 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP810T-4501/TTCT-ND@+ 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP810T-4601/TTCT-ND@t+ 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP810T-4751/TTCT-NDt 8 A3 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP810T-4851/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
is [namin [ommon [ve | ne | ase | SP | Tea if eis | | me 
4.62 and 4.37 8-DIP TC1232CPA-ND® 1.15 1.10 1.00 =- — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 45~5.5 8-SOIC TC1232EOA-ND® 1.15 1.10 1.00 — _ 
4.62 and 4.37 8-DIP TC1232EPA-ND® 1.15 1.10 1.00 _ - 
1.75 SOT-143-4 TC1270FERCCT-ND@t 84 15 68 3,000 600.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-143-4 TC1270SERCCT-ND@t+ 84 15 68 3,000 600.00/M 
3.08 SOT-143-4 TC1270TERCTRCT-ND@t 15 60 53 3,000 600.00/M 
2.63 TC1270ARCVCTCT-ND@+ 66 65 50 3,000 500.00/M 
2.93 CMOS Push-Pull TC1270ASCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
3.08 Active Low and Open Drain No Yes 1.0 ~5.5 SOT23A-5 TC1270ATCVCTCT-ND@+ 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 TC1270AMCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.63 TC1270ALCVCTCT-ND@+ 66 Be) 50 3,000 500.00/M 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t+CutTape + with 5k pull-up (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 653 


\ Power Management 
S Microcue CPU/System Supervisors (Cont.) 


Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (Vv) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2.63 TC1270ANRCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
2.93 TC1270ANSCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
3.08 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 SOT23A-5 TC1270ANTCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 TC1270ANMCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.63 TC1270ANLCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-143-4 TC1271MERCCT-ND@t 84 15 68 = _— 
2.63 7C1271ARCVCTCT-ND@+ 66 55 50 3,000 500.00/M 
2.93 701271ASCVCTCT-ND@t 66 55 50 3,000 500.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 SOT23A-5 TC1271ATCVCTCT-ND@+ 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 701271 AMCVCTCT-ND@t 66 :05 50 3,000 500.00/M 
4.63 TC1271ALCVCTCT-ND@+ 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.62 Active Low Open Drain No No 1.2~5.5 SOT-23B-3 7C1273-5ENBCT-ND@t 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.12 Raila 701274-15ENBCT-NDt 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.62 Active High CMOS Push-Pull No No 18~5.5 | SOT-238-3 | 1¢1974-5ENBCT-ND@t ‘64 ‘58 52 | 3,000 510.00/M 
2.88 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-23B 7C1275-10ENBCT-ND@+ 64 58 52 3,000 510.00/M 
2.63 SOT-23B TCM809RENB713CT-ND@+ A6 39 33 3,000 270.00/M 
2.63 SC-70-3 TCM809RVLB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 270.00/M 
2.63 SOT-23B-3 TCM809RVNB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 270.00/M 
2.93 SC-70-3 TCM809SVLB713CT-NDt 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.93 SOT-23B TCM809SVNB713CT-ND@+ 36 .33 30 3,000 270.00/M 
3.08 . SOT-23B TCM809TVNB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No 12-55 | got-23B-3 |  TCM809JVNB713CT-ND@+ 36 33 30 | 3,000 270.00/M 
4.38 SOT-23B TCM809MENB713CT-ND@t 6 39 33 3,000 270.00/M 
4.38 SC-70-3 TCM809MVLB713CT-ND@t+ 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.38 SOT-23B-3 TCM809MVNB713CT-ND@+ 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.63 SOT-23B TCM809LENB713CT-ND@t 6 39 33 3,000 270.00/M 
4.63 SC-70-3 TCM809LVLB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 _ 
4.63 SOT-23B-3 TCM809LVNB713CT-ND@t 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.63 TCM810RENB713CT-ND@+ 46 39 33 3,000 270.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-23B TCM810RVNB713CT-ND+ 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.63 TCM810LENB713CT-ND@t 6 39 33 3,000 270.00/M 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SOT-143-4 TCM811FERCCT-ND+ 84 15 68 3,000 600.00/M 
Voltage Detectors DigiGpReel” 
Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2.70 SOT-23A TC54VC2702ECB71CT-NDt 63 54 A5 3,000 370.00/M 
2.90 SOT-23A TC54VC2902ECB71CT-NDt 54 51 45 3,000 360.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A TC54VC4302ECB71CT-NDt 60 50 AS 3,000 400.00/M 
4.30 SOT-89 TC54VC4302EMB71CT-NDt 60 50 45 1,000 400.00 
4.50 SOT-23A TC54VC4502ECB71CT-NDt 56 50 45 3,000 400.00/M 
2.70 SOT-23A TC54VN2702ECB71CT-NDt 63 54 A5 3,000 370.00/M 
2.90 SOT-23A TC54VN2902ECB71CT-NDt 54 A5 AL _ - 
3.00 " i SOT-23A TC54VN3002ECB71CT-NDt 54 51 45 3,000 370.00/M 
430 Active Low Open Drain No No 0.7~10 S0T-23A TC54VN4302ECB71CT-NDt ‘60 50 ‘45 3,000 | 400.00/M 
4.50 SOT-23A TC54VN4502ECB71CT-NDt A5 39 35 3,000 400.00/M 
4.50 SOT-89 TC54VN4502EMB71CT-NDt AS 39 35 1,000 400.00 
DC/DC Converters 
Input Voltage | Output Voltage Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (V) (V) Current (WA) | Output Current (mA) Temperature Package Part No. il 25 100 Qty. Pricing 
Regulated 2.05.5 3.3 0r 5.0 120 420mA for Vin>, 3.0V | -45°C ~ 85°C 8-MSOP NaS EEE RTP te “ pod i = 
Regulated 20-55 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V | -45°C ~ 85°C 8-MSOP SEE Nae ies roa = = 
Inverting or Doubling 24~55 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C ao Tere ICONS tb 102 3 ~ = 
Inverting or Doubling 1.5 ~ 5.5 -Vin or 2Vin 115 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1219ECHCT-ND@t 1.15 1.03 93 3,000 560.00/M 
Inverting or Doubling 1.5 ~5.5 -Vin or 2Vin 325 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1220ECHCT-NDt 1.15 1.03 93 3,000 560.00/M 
180 8-SOIC TC7660C0A-ND® 70 67 61 = = 
180 8-DIP TC7660CPA-ND® 70 67 61 -_ —_ 
180 8-SOIC TC7660E0A-ND® 70 67 61 _ — 
Inverting or Doubling 1.5~10 -Vin or 2Vin me 20 -45°C ~ 85°C cee Nt 4 “ a ~ = 
160 8-DIP TC7660SCPA-ND® 80 15 68 - _ 
160 8-SOIC TC7660SEOA713CT-ND@t 1.04 95 87 3,300 680.00/M 
160 8-DIP TC7660SEPA-ND® 80 15 68 - = 
8-DIP TC7662ACPA-ND@ 2.30 2.20 2.00 _ _ 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662AEPA-ND® 3.15 3.01 2.74 - _ 
8-CDIP TC7662AIJA-ND 8.10 7.75 7.05 = _ 
F " 8-SOIC TC7662BCOA-ND® 1.65 1.58 1.44 _ _ 
Inverting or Doubling 8-DIP TC7662BCPA-ND@ 1.65 158 144 — = 
1.5 ~15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA-ND® 1.93 1.85 1.68 - _ 
8-SOIC TC7662BEOA713CT-NDt 1.73 1.51 1.35 3,300 | 1680.00/M 
8-DIP TC7662BEPA-ND® 1.93 1.85 1.68 - _ 
Inverting or Doubling | 3.0 ~ 18 Vin or 2Vin 200 80 45°¢~ asec | (wide) 16°SOIC ee oO ee Bee re Son 7 = 
Inverting or Doubling 1.5 ~5.5 -Vin or 2Vin 260 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 TCM829ECT713CT-ND@t 88 15 63 3,000 510.00/M 
Evaluation Board for MCP1601 . MCP1601EV-ND 30.00 
Demo Board for MCP1252... MCP1252DM-BKLT-ND 30.00 
Evaluation Board for MCP1251 MCP1256/7/8/9EV-ND 35.00 
Evaluation Board for MCP1603 MCP1603EV-ND 25.00 
Linear Voltage Regulators Reel* 
Max. Input Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
SOT-23 MCP1700T1802ETTCT-ND@t 63 58 55 3,000 300.00/M 
1.8 250 1 300 0.4 SOT-89-3 MCP1700T1802EMBCT-NDt 63 58 55 1,000 300.00 
TO-92 MCP1700-1802E/TO-ND® 53 33 30 = = 
6 SOT-23-3 | MCP1700T3302ETTCT-ND@t 63 58 55 3,000 | 300.00/M 
33 250 1 300 04 SOT-89-3 | MCP1700T3302EMBCT-ND@+ 63 58 55 1,000 300.00 
T0-92 MCP1700-3302E/TO-ND® 53 33 30 _ - 
5.0 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T5002ETTCT-NDt 63 58 85 3,000 300.00/M 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘ Power Management —_ : 
XS MICROCHIP |. D Reel 
Linear Voltage Regulators (Cont.) 
Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (Vv) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
S0T-89 | MCP1700TSOO2EMBCT-ND@t 63 58 55 7,000 300.00 
6 5.0 250 1 $00 04 T0-92 __| MCP1700-5002E/TO-ND® 53 33 30 — = 
12 MCP1703-1202E/DB-ND® 93 57 52 = = 
18 MCP1703-1802E/DB-ND® 93 57 52 - = 
25 MCP1703-2502E/0B-ND® ‘93 57 52 = = 
16 3.0 250 auk O25 04 S0T-223-3 | icP1703-3002E/DB-ND@ 93 57 52 = = 
33 MCP1703-3302E/DB-ND® ‘93 57 52 = a 
5.0 MCP1703-5002E/DB-ND® 93 57 52 = = 
18 MCP1703T-1802E/CBCT-ND@t 92 83 % 3,000 | 460.007 
3.0 MCP1703T-3002E/CBCT-ND@t ‘92 ‘83 5 3,000 | 460.00/M 
16 33 250 2uA 625 OA SOT-23A | \icP1703T-3302E/CBCT-ND@t 92 ‘83 75 3,000 | 460.00/M 
5.0 MCP1703T-5002E/CBCT-ND@t ‘92 ‘83 6 3,000 | 460.00/M 
T8 TC10141 BVCT13CT-ND@t “56 50 5 = = 
6 27 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 | TC10142.7VCT713CT-ND@t ‘56 50 45 3,000 | 430.007 
5.0 TC10145,0VCT713CT-ND@t ‘56 50 45 ay = 
25 TC10152.5VCT/13CT-ND@t 74 63 58 3,000 | 450.007 
28 110152. 8VCT713CT-ND@t ‘53 42 37 3,000 | 450.00/M 
6 3.0 100 50 180 05 SOT-23A-5 | 1¢40153.0VCT713CT-ND@t 53 48 42 3,000 | 450.00/M 
4.0 TC10154.0VCT713CT-ND+ 53 “49 48 3,000 | 450.00/M 
138 TC1016-1.8VLTCT-ND@t 64 58 52 3,000 | 330.00/M 
6 27 80 50 150 0.5 SC-70-5 | TC1016-2.7VLTCT-ND@t ‘64 58 52 3,000 | 330.00/M 
3.0 TC1016-3.0VLTCT-ND@t ‘64 58 52 3,000 | 330.00/M 
25 TC10552.5VCT/13CT-NDT 53 2 37 3,000 | 450.00/M 
33 T1053 3VCT713CT-ND@t 53 “49 48 3,000 | 450.00/M 
8 18 100 50 180 05 SOT-23A-5 | 1610551 8VCT713CT-ND@t 59 ‘53 ‘48 = is 
5.0 TC10555.0VCT713CT-NDt 74 ‘63 ‘58 3,000 | 450.007 
6 123 ~55 700 50 180 = SOT-23A-5 _| TCIO7IVCT713CT-ND@t 72 68 60 3,000 | 530.00/M 
T8 TC10731.8VCH713CT-NDt 87 7B 70 3,000 | 670.00/M 
25 TC10732.5VCH713CT-ND@t 70 ‘61 ‘55 = = 
6 3.0 100 50 180 05 S0T-23A-6 | TC10733.0VCH713CT-NDt 70 ‘61 55 3,000 | 670.007 
33 TC10733.3VCH713CT-NDt 70 ‘61 55 = ae 
5.0 TC10735,0VCH713CT-NDt 70 ‘61 55 3,000 | 670.007 
25 8-S0Ic | 1C1107-2.5V0A-ND® 78 BB 67 = = 
25 8-MSOP | 7C1107-2.5VUA-ND 7B 2B ‘67 = = 
25 8-MSOP | TC1107-2.5VUACT-NDt ‘87 728 70 2,500 | 670.00/M 
27 8-MSOP | 1C1107-2.7VUA-ND 78 23 ‘67 ail att 
27 8-soic | TC1107-2.7V0A-ND® 78 2B ‘67 = _ 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP | TC1107-3.0VUA-ND 8 2B ‘67 = 
3.0 8-Soic | TC1107-3.0V0A-ND® 7B 2B ‘67 = = 
33 8-soic | TC1107-3.3V0A-ND® 78 2 ‘67 = = 
33 8-MSOP | TC1107-3.3/UA-ND@ 78 2B ‘67 = = 
5.0 8-Soic | TC1107-5.0VOA-ND® 78 2B ‘67 = = 
5.0 8-MSOP _ | 7C1107-5.0VUA-ND 78 2B ‘67 = = 
6 25 300 50 240 05 $07-223-3 _| TC1108-2.5VDBCT-NDt 87 78 70 4000 | 670.00/M 
138 TC11851. aVCT/13CT-ND@F 62 55 50 3,000 | 480.00/M 
25 TC11852.5VCT713CT-NDt ‘55 44 39 3,000 | 480.00/M 
27 TC11852.7VCT713CT-NDt 77 ‘66 ‘61 = ea 
28 TC11852.8VCT713CT-NDt TZ ‘66 ‘61 3,000 | 480.00/M 
6 2.85 150 50 270 05 SOT-23A-5 | 1641852 85VCT7ICT-ND@t ‘50 43 39 3.000 | 480.00/M 
3.0 TC11853.0VCT713CT-NDt 55 ‘4 39 3,000 | 480.00/M 
33 TC11853.3VCT713CT-ND@t ‘55 ‘44 39 3,000 | 480.007 
4.0 TC11854.0VCT713CT-NDt 55 ‘44 39 3,000 | 480.007 
6 5.0 150 50 270 05 SOT-23A-5 _| 1011855.0VCT713CT-ND@t 55 44 39 3,000 | 480.00/M 
25 T0-220-3 | TC1262-2.5VAB-ND 200 1.76 7.60 = = 
6 33 500 80 350 0.5 $07-223-3 | 1C1262-3.3VDBCT-ND@t 1371.28 111 4,000 | 1060.00/M 
33 T0-220-3 | TC1262-3.3VAB-ND® 200 1.76 160 = ai 
5.0 10-220-3 | TC1262-5.0VAB-ND 200 (1.76 1.60 = = 
T0-220-5 | TC1263-2.5VAT-ND 215 1.90 173 = = 
6 25 500 80 350 05 8-S0lc | TC1263-2.5VOA-ND 125 1.20 4.09 = = 
DDPAK-3 | 1C1264-1.8VEBCT-NDt 227 2.03 1.83 750 1297.50 
6 18 800 80 450 05 S0T-223-3 | 1C1264-1.8VDBCT-NDt 148 1.33 1.20 4,000 | 1140.00/M 
T8 T0-220-5 | 1C1265-1.8VAT-ND 238 2.05 1.86 = = 
18 8-S0ic | TC1265-1.8V0A-ND® 1351.29 117 = _ 
25 T0-220-5 | 1C1265-2.5VAT-ND@ 238 2.05 1:86 = = 
25 8-SOIC | TC1265-2.5V0A-ND® 1351.29 117 = = 
6 3.0 800 80 450 05 70-220-5 | TC1265-3.0VAT-ND@ 238 2.05 1.86 = = 
3.0 8-S0ic | TC1265-3.0V0A-ND® 1351.29 117 = = 
33 70-220-5 | 1C1265-3.3VAT-ND@ 238 2.05 1:86 = = 
33 8-S0IC | TC1265-3.3V0A-ND® 135 1.29 417 = = 
8-MSOP | TC1266VUA-ND 150.41 1.01 a = 
6 43 200 230 200 1.0 8-SOIC | TC1266VOA-ND 108 1.02 93 = = 
33 8-MSOP | 1C1269-3.3/UA-ND@ 1251.20 7.09 = a 
6 5.0 300 50 240 05 8-MSOP _ | 7C1269-5.0VUA-ND 125 1.20 4.09 = = 
8-DEN | TC1301A-AAAVMIF-ND@ 1881.45 1.05 = za 
8-MSOP | 1C1301A-AAAVUA-ND@ 175 1.07 ‘97 = = 
6 = 300 103 104 0.5 8-MSOP | TC1301A-ADAVUA-ND® 175 1.07 ‘97 = = 
8-MSOP | TC1301A-DDAVUA-ND@ 175 1.07 ‘97 = = 
8-DEN _| TC1301A-PGAVMF-ND@ 1881.15 41.05 = = 
5 = 300 114 104 05 8-DEN _| TC1301B-AIAVMF-ND@ 1881.45 1.05 = = 
= = 300 103 104 05 8-DEN | TC1302A-IAVMIF-ND® 1881.45 1.05 = = 
08 MCP1725-0802E/SN-ND® 1751.08 98 = = 
12 MCP1725-1202E/SN-ND® 175 1.08 ‘98 x = 
18 MCP1725-1802E/SN-ND® 1751.08 ‘98 a a 
25 MCP1725-2502E/SN-ND® 175 1.08 ‘98 = = 
6 3.0 500 120uA 210 05 8-SOIC | icp1725-3002E/SN-ND® 175 1.08 ‘98 = = 
33 MCP1725-3302E/SN-ND® 175 1.08 ‘98 = = 
5.0 MCP1725-5002E/SN-ND® 175 1.08 ‘98 a _ 
08 ~5.0 MCP1725-ADJE/SN-ND@ 1931.18 1.07 = = 
08 8-S0Ic | MCP1726-0802E/SN-ND® 1981.20 7.09 = = 
12 8-DFN _| MCP1726-1202E/MF-ND@ 213 1.30 119 = = 
12 8-SOIC | MCP1726-1202E/SN-ND® 198 = 1.20 4.09 = = 
18 8-DEN _| MCP1726-1802E/ME-ND@ 213 1.30 119 = = 
18 8-SOIc | MCP1726-1802E/SN-ND® 198 1.20 1.09 = = 
6 25 1,000 140 150 16 8-DFN _| MCP1726-2502E/MF-ND® 213 1.30 119 = = 
25 8-SOIC | MCP1726-2502E/SN-ND® 198 = 1.20 4.09 a = 
33 8-DEN _| MCP1726-3302E/MF-ND@ 213 1.30 119 - = 
33 8-SOIC | MCP1726-3302E/SN-ND® 198 = 1.20 1.09 = = 
5.0 8-DEN _| MCP1726-5002E/MF-ND@ 213 1.30 119 = = 
18 702185-1.8VCCT-NDt 70 63 57 3,000 | 340.007 
6 28 150 55 140 04 SOT-23A-5 | 1¢9485-2.8VCCT-NDt 70 ‘63 57 3,000 | 340.00/M 


RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 655 


. Power Management _ 
XS MICROCHIP |; 9 D Reel® 
Linear Voltage Regulators (Cont.) 
Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (Vv) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 

3.0 702185-3.0VCCT-ND@t 70 6 57 3,000 | 340.00/M 

8 33 150 55 140 04 SOT-23A-5 | 1¢91g5-3 3VCCT-ND@t 70 63 57 3.000 | 340.00/M 

08 MCP1824T-0802E/DCCT-ND@t 710 60 54 4,000 | 540.01/M 

25 MICP1824T-2502E/DCCT-ND@+ 140 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

3.0 MICP1824T-3002E/DCCT-ND@+ 110 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

6 33 300 120pA 200 04 S0T-223-5 | icp1g24T-3302E/DCCT-ND@+ 1.10 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

5.0 MCP1824T-5002E/DCCT-ND@+ 110 ‘60 ‘54 4,000 | 540.01/M 

08 ~5.0 MCP1824T-ADJE/DCCT-ND@t 110 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

T8 MCP1824T-1802E/0TCT-ND@t 88 53 48 3,000 | 480.007M 

25 MCP1824T-2502E/0TCT-ND@t ‘88 53 48 3000 | 480.00/M 

3.0 MCP1824T-3002E/0TCT-ND@t ‘88 53 48 3,000 | 480.00/M 

6 33 300 120pA 200 o4 SOT-23-5 | icp1g24T-3302E/0TCT-ND@t 88 53 ‘48 3,000 | 480.00/M 

5.0 MCP1824T-5002E/0TCT-ND@t ‘88 53 48 3,000 | 480.00/M 

08 ~5.0 MCP1824T-ADJE/OTCT-ND@t ‘88 53 48 3,000 | 480.007 

08 T0-220-5 | MCP1825-0802E/AT-ND@ 793~«*1.48 1.07 = = 

08 5-DDPAK | MCP1825-0802E/ET-ND® 1931.18 1.07 = = 

12 T0-220-5 | MCP1825-1202E/AT-ND@ 1931.18 1.07 _ = 

12 5-DDPAK | MCP1825-1202E/ET-ND® 1931.18 4.07 = = 

18 70-220-5 | MCP1825-1802E/AT-ND@ 1931.18 1.07 = a 

18 5-DDPAK | MCP1825-1802E/ET-ND® 1931.18 1.07 = a 

25 T0-220-5 | MCP1825-2502E/AT-ND@ 1931.18 1.07 = = 

25 5-DDPAK | MCP1825-25026/ET-ND® 1931.18 4.07 = = 

6 3.0 500 120uA 210 05 T0-220-5 | MCP1825-3002E/AT-ND® 193 «1.18 1.07 = = 

3.0 5-DDPAK | MCP1825-3002E/ET-ND® 1931.18 1.07 = = 

33 70-220-5 | MCP1825-3302E/AT-ND@ 1931.18 1.07 = = 

33 5-DDPAK | MCP1825-3302E/ET-ND® 1931.18 4.07 = eae 

5.0 70-220-5 | MCP1825-5002E/AT-ND@ 1931.18 1.07 = a 

5.0 $0T-223-5 | MCP1825-5002E/DC-ND@ 165 1.01 ‘92 = = 

08~5.0 T0-220-5 | MCP1825-ADJE/AT-ND@ 1931.18 1.07 = = 

08~5.0 5-DDPAK | MCP1825-ADJE/ET-ND@ 1931.18 4.07 = = 

08 T0-220-3 | MCP1825S-0802E/AB-ND@ t7e 1.08 98 = = 

08 SOT-223-3 | MCP1825S-0802E/DB-ND@ 1.60 ‘97 ‘88 = = 

08 3-DDPAK | MCP1825S-0802E/EB-ND@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

12 70-220-3 | MCP1825S-12026/AB-ND@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

12 $07-223-3 | MCP1825S-1202E/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 aa = 

12 3-DDPAK | MCP1825S-1202E/EB-ND@ 178 1.08 ‘98 = a 

18 70-220-3 | MCP1825S-1802E/AB-ND@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

18 $07-223-3 | MCP1825S-1802E/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 = = 

18 3-DDPAK | MCP1825S-1802E/EB-ND¢@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = a 

25 70-220-3 | MCP1825S-25026/AB-ND@ 178 ~~ 1.08 98 = = 

25 $07-223-3 | MCP1825S-25026/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 = = 

6 25 500 120A 300 05 3-DDPAK | MCP1825S-2502E/EB-ND® 178 1.08 ‘98 = = 

25 3-DDPAK | MCP1825ST-2502E/EBCT-ND@t 178 ~~ 1.08 ‘98 750 735.00 

3.0 70-220-3 | MCP1825S-3002E/AB-ND@ 178 =~ 1.08 ‘98 = ei 

3.0 $07-223-3 | MCP1825S-30026/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 a a 

3.0 3-DDPAK | MCP1825S-3002E/EB-ND@ 178 1.08 ‘98 = = 

33 T0-220-3 | MCP1825S-3302E/AB-ND@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

33 SOT-223-3 | MCP1825S-3302E/DB-ND@ 1.60 ‘97 ‘88 = = 

33 3-DDPAK | MCP1825S-3302E/EB-ND¢@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

5.0 70-220-3 | MCP1825S-5002E/AB-ND 178 ~~ 1.08 ‘98 a = 

5.0 $07-223-3 | MCP1825S-5002E/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 = a 

5.0 3-DDPAK | MCP1825S-5002E/EB-ND@ 178 1.08 ‘98 = = 

3.0 MCP1825T-3002E/DCCT-ND@t 1651.01 92 4000 | 920.00/M 

6 33 500 120A 210 05 $0T-223-5 | MCP1825T-3302E/DCCT-ND@t 165 1.01 ‘92 4,000 | 920.00/M 

5.0 MICP1825T-5002E/DCCT-ND@t 165 1.01 ‘92 4,000 | 920.00/m 

08 T0-220-5 | MCP1826-0802E/AT-ND@ 2131.30 719 = = 

08 5-DDPAK | MCP1826-0802E/ET-ND® 213 1.30 119 = = 

12 70-220-5 | MCP1826-1202E/AT-ND@ 213 1.30 119 = = 

12 5-DDPAK | MCP1826-1202E/ET-ND® 243 1.30 419 i = 

18 T0-220-5 | MCP1826-1802E/AT-ND@ 213 1.30 119 = = 

18 5-DDPAK | MCP1826-1802E/ET-ND® 213 1.30 119 = = 

25 70-220-5 | MCP1826-2502E/AT-ND@ 213 1.30 119 = a 

25 5-DDPAK | MCP1826-25026/ET-ND® 213 1.30 119 = = 

6 3.0 1,000 120A 300 0.5 70-220-5 | MCP1826-3002E/AT-ND@ 213 1.30 119 = = 

3.0 5-DDPAK | MCP1826-3002E/ET-ND® 213 1.30 119 = = 

33 T0-220-5 | MCP1826-3302E/AT-ND@ 213 1.30 119 = = 

33 $07-223-5 | MCP1826-3302E/DC-ND@ 18301. 4.01 a: = 

33 5-DDPAK | MCP1826-3302E/ET-ND® 213 1.30 119 a = 

5.0 70-220-5 | MCP1826-5002E/AT-ND@ 213 1.30 119 = en 

5.0 S0T-223-5 | MCP1826-5002E/DC-ND@ 18300 1.11 1.01 = = 

5.0 5-DDPAK | MCP1826-5002E/ET-ND® 213 1.30 419 = = 

08~5.0 T0-220-5 | MCP1826-ADJE/AT-ND® 213 1.30 119 = ms 

08~5.0 5-DDPAK | MCP1826-ADJE/ET-ND@ 213 1.30 119 = = 

08 T0-220-3 | MCP1826S-0802E/AB-ND@ 208 (1.27 116 = = 

08 $07-223-3 | MCP1826S-0802E/DB-ND® 1731.05 ‘95 a = 

08 3-DDPAK | MCP1826S-0802E/EB-ND¢@ 208 = 1.27 116 - a 

12 70-220-3 | MCP1826S-1202E/AB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

12 $07-223-3 | MCP1826S-1202E/DB-ND® 1731.05 ‘95 = = 

12 3-DDPAK | MCP1826S-1202E/EB-ND@ 208 1.27 116 = = 

18 70-220-3 | MCP1826S-1802E/AB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

18 $07-223-3 | MCP1826S-1802E/DB-ND® 1731.05 ‘95 = = 

18 3-DDPAK | MCP1826S-1802E/EB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

25 70-220-3 | MCP1826S-2502E/AB-ND@ 208 = 1.27 116 a = 

6 25 4,000 120A 300 0.5 $07-223-3 | MCP1826S-2502E/DB-ND® 1731.05 ‘95 = = 

25 3-DDPAK | MCP1826S-2502E/EB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

3.0 70-220-3 | MCP1826S-3002E/AB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

3.0 $07-223-3 | MCP1826S-3002E/DB-ND® 1731.05 ‘95 = a 

3.0 3-DDPAK | MCP1826S-3002E/EB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

33 70-220-3 | MCP1826S-3302E/AB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

33 S0T-223-3 | MCP1826S-3302E/DB-ND@ 1731.05 ‘95 = = 

33 3-DDPAK | MCP1826S-3302E/EB-ND¢@ 208 = 1.27 116 = = 

5.0 70-220-3 | MCP1826S-5002E/AB-ND® 208 = 1.27 116 = = 

5.0 $07-223-3 | MCP1826S-5002E/DB-ND® 1731.05 ‘95 -_ a 

5.0 3-DDPAK | MCP1826S-5002E/EB-ND@ 208 1.27 116 = = 

18 MCP1826T-1802E/DCCT-ND@t 183.11 1.01 4,000 | 1010.00/M 

25 MCP1826T-2502E/DCCT-ND@+ 1830141 4.01 4,000 | 1010.00/M 

6 33 4,000 120A 300 05 $0T-223-5 | MCP1826T-3302E/DCCT-ND@+ 204 1.83 1.65 4,000 | 1010.00/m 

5.0 MCP1826T-5002E/DCCT-ND@+ 18300 4.11 4.01 4,000 | 1010.00/M 

08 ~5.0 MCP1826T-ADJE/DCCT-ND@t 204 1.83 1.65 4,000 | 1010.00/m 
Evaluation Board for MCP1726 . MCP1726EV-ND 30.00 
Evaluation Board for TC1016/TC TC1016/17EV-NO 45.00 
Demo Board for TC1303C TC1303DM-DDBK2-ND 30.00 


RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
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Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AX Microcuie Power Management (Cont.) 


PWM Controllers 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Input Voltage Quiescent Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range (V) Current Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
8-DFN MCP1602-1201/MF-ND® 1.93 1.18 1.08 = _ 
8-MSOP MCP1602-120I/MS-ND® 1.78 1.08 98 = — 
8-DFN MCP1602-1501/MF-ND® 1.93 1.18 1.08 = = 
8-MSOP MCP1602-1501/MS-ND® 1.78 1.08 98 = _ 
8-DFN MCP1602-180I/MF-ND® 1.93 1.18 1.08 = = 
45uA 8-MSOP MCP1602-1801/MS-ND® 1.78 1.08 98 - _ 
8-DFN MCP1602-2501/MF-ND® 1.93 1.18 1.08 = = 
8-MSOP MCP1602-2501/MS-ND® 1.78 1.08 98 — = 
2.7V ~5.5 8-DFN MCP1602-3301/MF-ND® 1.93 1.18 1.08 = = 
8-MSOP MCP1602-3301/MS-ND® 1.78 1.08 98 = = 
8-DFN MCP1602-ADJI/MF-ND® 1.93 1.18 1.08 = _ 
8-MSOP MCP1602-ADJI/MS-ND® 1.78 1.08 98 = = 
MCP1603T-180I/OSCT-ND@+ 1.88 1.68 1.51 3,000 930.00/M 
45A SOT-23-5 MCP1603T-3301/OSCT-ND@+ 1.88 1.68 1.51 3,000 930.00/M 
MCP1603T-ADJI/OSCT-ND@+ 1.88 1.68 1.51 3,000 930.00/M 
MCP1630V-E/MS-ND® 1.48 90 82 = _ 
con 5-MSOP MCP1630VT-E/MSCT-ND@+ 1.65 1.48 1.33 2,500 820.00/M 
20-0FN MCP1631-E/ML-ND@ 2.00 1.23 1.12 = _ 
20-SSOP MCP1631-E/SS-ND® 2.00 1.23 1.12 - — 
20-TSSOP MCP1631-E/ST-ND® 2.10 1.28 1.16 _ _ 
enna rls 20-QFN MCP1631V-E/ML-ND® 2.00 1.23 1.12 = = 
20-SSOP MCP1631V-E/SS-ND® 2.00 1.23 1.12 = — 
20-TSSOP MCP1631V-E/ST-ND® 2.10 1.28 1.16 = _ 
20-SSOP MCP1631HV-330E/SS-ND® 2.23 1.36 1.24 — — 
20-TSSOP MCP1631HV-330E/ST-ND® 2.30 1.41 1.28 = _ 
20-SSOP MCP1631HV-500E/SS-ND® 2.23 1.36 1.24 _ _ 
20-TSSOP MCP1631HV-500E/ST-ND® 2.30 1.41 1.28 _ — 
3.5 ~ 16 3.7mA 20-SSOP MCP1631VHV-330E/SS-ND® 2.23 1.36 1.24 = _ 
20-TSSOP MCP1631VHV-330E/ST-ND® 2.30 1.41 1.28 - — 
20-TSSOP MCP1631VHVT-330E/STCT-ND@t 2.30 1.41 1.28 2,500 1280.00/M 
20-SSOP MCP1631VHV-500E/SS-ND® 2.23 1.36 1.24 — _ 
20-TSSOP MCP1631VHV-500E/ST-ND® 2.30 1.41 1.28 = — 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-NMC1-ND 45.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-DDBK1-ND 65.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBK1-ND 25.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-LIC2-ND 30.00 
Evaluation Board for TC115. TC115EV-ND 15.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBS1-ND 35.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBS2-ND 45.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBK4-ND 50.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-DDBK3-ND 70.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-NMC1-ND 35.00 
Demo Board for MCP1630, Boost Mode LED Driver. MCP1630DM-LED2-ND 30.00 
Demo Board for TC1303B Buck Regulator LDO TC1303BDM-DDBK1-ND 25.00 _— - _ _ 
Switching Regulators 
Operating Switching Typical Output 
Input Voltage Output Temperature Control Frequency Active Current Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Voltage (V) Range (°C) Output Scheme (kHz) Supply (WA) (mA) Package Part No. 1 25 100 
Step-Down 27-55 0.8 ~ 5.0 -40~85 | Adjustable | PWM 1,400 5,000 1,000 a-sop |) MCRI612;ADJIMS-ND@ 2.60 1.59 144 
DC/DC Controller MCP1612-ADJI/MF-ND® 2.75 1.69 1.53 
Evaluation Board for MCP1612 MCP1612EV-ND 35.00 _— _ 
Demo Board for MCP1650. ... ... | MCP1650DM-DDSC1-ND 20.00 _— — 
LOE ccos eLeF Tf (n) [812 Loield Semaneeeneeneanee etter mentee nec a RA tac Mane Rene CAAA AE SACE ATT ten OER STERNER ARM Cm eT ERD AAR CREC TIA RIE CRA aAAA GEA CHEMISE eGR AA MY MCP1650DM-LED2-ND 40.00 _ — 
Battery Management 
Linear No. of Li-lon Vec Typical Reverse Temperature Integrated Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Mode Cells Range (V) Leakage Current (WA) Range (°C) FET Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
3.75 ~ 6.0 1 -40 ~ 85 Int. SOT-23-5 MCP73811T-4201/0TCT-ND@t 78 70 63 3,000 390.00/M 
Yes 1 45~55 8 -20 ~ 85 Ext. 8-MSOP MCP73827-4.1VUA-ND 1.28 80 73 =— _ 
45~55 1 -20 ~ 85 Ext. 8-MSOP MCP73828-4.2VUA-ND 1.28 80 73 _ _ 
10-DFN MCP73837-FCI/MF-ND® 1.70 1.04 94 — — 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Int. 10-DFN MCP73837T-FCI/MFCT-ND@+ 1.70 1.04 94 3,300 940.00/M 
10-MSOP MCP73837-NVI/UN-ND® 1.70 1.04 94 = = 
10-DFN MCP73838-FCI/MF-ND® 1.70 1.04 94 = = 
Yes : afore 08 ats Int 10-MSOP | MCP73838-NVI/UN-ND® 170 104 gd | — — 
“Ath 7 MCP73853-I/ML-ND® 2.35 1.48 1.35 _ — 
es : bard sae anes Int ess MCP73853T-I/MLCT-ND@+ 263 235 212 | 3,300 | 1350.00/M 
MCP73855-I/MF-ND® 2.05 1.29 1.18 - _ 
Ye : eae a ah mt AODEN MCP73855T-I/MFCT-ND@+ 230 205 1.85 | 3300 | 1180.00/M 
Yes 1 4.5 ~12 0.5 -40 ~ 85 Int. 16-SOIC MCP73861-I/SL-ND® 2.53 1.60 1.46 = = 
Yes 2 8.7 ~ 12 0.23 -40 ~ 85 Int. 16-QFN MCP73862T-I/MLGCT-ND@t 3.19 2.85 2.57 = = 
“AQ ~ 16-QFN MCP73863-I/ML-ND® 2.53 1.60 1.46 _ _ 
tee : apele ae ee Int 16-SOIC | MCP73863-V/SL-ND® 253 160 146 | — = 
Yes 2 8.7 ~12 0.5 -40 ~ 85 Int. 16-QFN MCP73864-I/ML-ND® 2.85 1.81 1.65 _ _ 
Evaluation Kit for MCP TOS 2X siicsat 12 sts castnsstcancssseadaiassessidaneecaseiad sieves esp ratinacasdeatinabeesbianadeisaseabeaheresaasaannsaasesas MCP7382XEV-ND 45.00 
Evaluation Board for MCP73833. MCP73833EV-ND 20.00 
Evaluation Kit for MCP7384x . MCP7384XEV-ND® 45.00 
Evalution Board for MCP7386: MCP7386XEV-ND® 30.00 
Single: Chip'Battaty Manager; 28*SSOP ie cccsstess gasses stacaveoartadisaiensatcuiebecainahdassawedideebonttiandhdeiesdamneteatananiwasendad PS402-1/SS042-ND 3.75 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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AS Microcuip Power Management (Cont. 
Power MOSFET Drivers 


Peak Output Maximum | Input/Output 
Output Resistance (Rh/RI)| Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
8-DIP MCP14E3-E/P-ND@ 243 148 135 | — = 
Dual Inverting 45 2.2/2.8 22 40/40 8-DFN MCP14E3-E/MF-ND@ 260 158 144) — = 
8-SOIC MCP14E3-E/SN-ND@ 238 849145 9131 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 8-DIP MCP14E4-E/P-ND@ 253 4155 141 | — Pas 
2.0A ~ 9.0A Peak Output Dual | Non-Inverting | 4.5 2.2128 22 40/40 8-DFN MCP14E4-E/MF-ND@ 273 «1670152 | — = 
Current 8-SOIC MCP14E4-E/SN-ND® 248 151 198 | — = 
inverting 8-DIP MCP14E5-E/P-ND@ 253 #4155 141 | — = 
Dual | on invert 45 2.2128 22 40/40 8-DFN MCP14E5-E/MF-ND@ 273 «167152 | — = 
on-Inverting 8-SOIC MCP14E5-E/SN-ND® 2.48 151 138 | — - 
‘ ; 8-DIP MCP1403-E/P-ND@ 243 148 135 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 
; 8-DFN MCP1403-E/MF-ND¢@ 260 158 144) — a 
2.0A ~ pci Output Dual Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-S0IC MCP1403-E/SN-ND® 238 1.45 131 = = 
16-SOIC MCP1403-£/S0-ND® 250 153 139} — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 8-DIP MCP1404-E/P-ND@ 253 155 141 | — = 
2.0A ~ 9.0A Peak Output Dual | Non-Inverting | 4.5 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1404-E/MF-ND@ 273 «1670162 | — ~ 
Current 8-SOIC MCP1404-E/SN-ND@ 248 151 198 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, inventing 8-DIP MCP1405-E/P-ND@ 253 155 141 | — ar 
2.0A ~ 9.0A Peak Output Dual | won-tnverting | 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1405-E/MF-ND@ 273 «16700152 | — = 
Current 8-SOIC MCP1405-E/SN-ND® 248 151 198 | — = 
(bicSide MOSFER DIVER, 8-DIP MCP1406-E/P-ND@ 1.33 82 ail — = 
2.0A ~ 9.0A Peak Output Single | — Inverting 6 241.5 18 40/40 ieee SE OE ALND®, en tae ES _ 
sa iE: mes 8-DFN MCP1406-E/MF-ND¢@ 1.45 88 eo | — = 
8-SOIC MCP1406-E/SN-ND® 1.30 80 m\| — = 
; a 8-DIP MCP1407-E/P-ND@ 1.33 82 7a | = 
Low-Side MOSFET Drivers, 
/ ' ' T0-220-5 | MCP1407-E/AT-ND@ 223 «6136020124 | — = 
2.0A ~ peels Output Single | Non-Inverting 6 2.1/1.5 18 40/40 8-DFN MCP1407-E/MF-ND@ 145 ‘88 ‘80 _ _ 
8-SOIC MCP1407-E/SN-ND® 1.30 80 m2} — = 
8-SOIC TC426COA-ND@ 1.05 92 of = 
Low-Side MOSFET Drivers, ial inverting - re aa sare 8-DIP TC426CPA-ND® 1.08 95 26 | — = 
1.5A Peak Output Current 8-SOIC TC426E0A-ND® 1.05 92 e4} — — 
8-CDIP TC426MJA-ND® 948 907 825 | — = 
8-SOIC TC427COA-ND@ 1.05 92 a4] = 
. : 8-DIP TC427CPA-ND® 1.08 95 26 | — = 
Fe cect ele ile Dual | Non-inverting | 1.5 45/10 18 50/75 8-SOIC TC427E0A-ND@ 4.05 92 ea] — = 
; 8-DIP TC427EPA-ND@ 1.08 95 26 | — — 
8-CDIP TC427MJA-ND 948 907 825 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, Saas 8-SOIC TC428COA-ND@ 1.05 92 af — at 
1.5 Peak Output Current Dual || Nonsinverting: | | 1 15/10 olrs 8-DIP TC428CPA-ND® 4.08 95 36) — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ : : si * _ -_ 
ake) Caio cat Single | — Inverting 6 2.5/2.5 18 53/60 8-DIP TC429CPA-ND® 148 «1311.19 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ; : 7 Hs _ = 
ae coed Single | — Inverting 1 11/11 16 30/30 8-DIP TC1411CPA-ND® 1.00 95 86 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A~ 1) singe | — inverting 1 44/11 16 30/30 8-DIP TC1411NCPA-ND® 4.00 95 86) — = 
1.2A Peak Output Current 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A~ / yal | Non-Inverting 3 4/4 16 35/35 8-DIP TC1413NCPA-ND® 125 «= 1202109 | — = 
9.0A Peak Output Current 
Lowes MOSFET Diliets OBA 8-SOIC TC1426C0A-ND@ 98 85 ail — = 
1194 Paake Output Curent Dual Inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC T01426C0A713CT-NDt 127. 146 © 1.06 | 3,300 | 770.00/M 
8-DIP TC1426CPA-ND® 98 86 279) | os as 
8-SOIC TC1427COA-ND® 98 85 We) = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ 
ee Psa caghcuna Dual | Non-inverting | 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC 1¢1427C0A713CT-NDt 127146 ~— 1.06 | 3,300 | 770.00/M 
; 8-DIP TC1427CPA-ND@ 98 86 19) | — a 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A~ ) pit | Non-inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1428COA-ND® 98 85 |) = a 
1.2A Peak Output Current 
Low-Side MOSFET Drivers, ; 8-SOIC TC4404COA-ND@ 230 214 +194) — = 
1.5A Peak Output Current _ Inverting 10/10 . 1532 8-DIP TC4404CPA-ND® 230 219 200) — = 
Low-Side MOSFET Drivers, ae 8-SOIC TC4405COA-ND@ 230 214 194) — = 
1.5 Peak Output Current Dual || Nonsinverting, | "18 tong “ 152 8-DIP TC4405CPA-ND® 230 219 200] — = 
8-SOIC TC4420C0A-ND® 133 «1162~=—(1.06 | — = 
Low-Sidle MOSFET Drivers, 2.08 | _ 8-SOIC T04420C0A713CT-NDt 172 157) 14g | = ae 
A.A Peale Output Current Single | Non-Inverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP TC4420CPA-ND® 135 «149° «1.08 | — = 
8-DIP TC4420EPA-ND® 13801210140 | — = 
8-CDIP TC4420MJA-ND 1330 1273 «1157 | — = 
T0-220-5 | TC4421AVAT-ND@ 320 196 178 | — a 
8-DFN TC4421AVMF-ND@ 285 89174 «158 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 20A~ | ‘ 8-SOIC TC4421AVOA-ND® 250 153 139) — a 
9.0A Peak Output Current Single | Inverting 7 14 (typ)/1.7 - #03 8-DIP TC4421AVPA-ND® 258 «8618712 | — = 
T0-220-5 | TC4421CAT-ND® 303 290 263 | — = 
8-DIP TC4421CPA-ND@ 243 231 240} — = 
T0-220-5 | TC4422AVAT-ND@ 320 196 178 | — = 
8-DFN TC4422AVMF-ND@ 285 869174 «6158 | — ea 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.08~ | single | Non-inverting ‘ 1A (ypytz7 re as 8-SOIC TC4422AV0A-ND® 250 153 139) — = 
9.0A Peak Output Current 8-DIP TC4422AVPA-ND@ 258 157 142) — a 
8-DIP TC4422CPA-ND® 243 231 2to | — = 
8-DIP TC4422EPA-ND® 255 243 2a1 |) — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ : 16-SOIC TC4423C0E-ND@ 220 2 192) — = 
9.0A Peak Output Current Dual Inverting : 55 8 eae 8-DIP T04423CPA-ND@ 200 19 173 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ ; 8-DIP TC4424CPA-ND® 200 190 173) — Par 
: Dual | Non-Invert 3 5/5 18 33/38 
9.0A Peak Output Current ah || Seeeanea eae j (wide)16-soic | TC4424C0E-NDe 220 «2 192] — = 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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AN MICROCHIP Power Management 
Power MOSFET Drivers (Cont.) 
Peak Output Maximum | Input/Output 
Output | Resistance (Rh/RI)| Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ ; 
6:04 Peak Oitput Current Dual | Non-Inverting 3 5/5 18 33/38 8-DIP TC4425CPA-ND® 200 199 173) — = 
8-SOIC TC4426COA-ND® 1.03 90 a | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, P 8-DIP TC4426CPA-ND® 1.08 94 26 | — = 
1.5A Peak Output Current Dual Inverting 16 1010 18 20/40 8-SOIC TC4426E0A-ND@ 4.05 92 34; — = 
8-DIP TC4426EPA-ND@ 1.08 94 36 | — = 
; ; 8-SOIC TC4427ACOA-ND® 1.05 70 4] — a 
pence arte Dual | Non-Inverting 15 9/9 18 30/30 8-DIP TC4427ACPA-ND@ 1.08 94 36; — — 
i 8-SOIC TC4427AEQA-ND@ 98 86 73 | — = 
8-SOIC T04427C0A-ND@ 1.03 90 a | — = 
- ' 8-SOIC T04427C0A713CT-ND@+ 133 «121 = 1.41 | 3,300 810.00/M 
ee Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 20/40 8-DIP TC4427CPA-ND® 1.05 92 34) — _ 
; | 8-DIP T04427EPA-ND® 1.08 95 36 | — a 
8-SOIC T04427E0A-ND@ 1.05 92 34 | — = 
; ; 8-SOIC TC4428C0A-ND@ 1.03 90 a | — a 
Ee en ee Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 20/40 8-DIP TC4428CPA-ND® 1.05 92 34) — — 
; | 8-SOIC TC4428E0A-ND® 1.05 92 a4 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 20A~ | . ; 8-SOIC TC4429C0A-ND® 133 «#4116~2~=«(1.06 | — = 
9.0A Peak Output Current Single | _ lnverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP TC4429CPA-ND® 135 119 108 | — = 
High-Side/Low-Side ; ; 8-SOIC TC4432COA-ND@ 230 214 194) — a 
MOSFET Drivers Single | Non-Inverting | 1.6 ee 7 et 8-DIP 1C4432CPA-ND 230 219 200 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ; 16-SOIC TC4467COE-ND® 368 40351 319 | — = 
4.24 Peak Output Current Quad | _ Inverting 12 15/15 18 40/40 14-DIP TC4467CPD-ND@ 270 257 234) — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ; 14-DIP TC4468CPD-ND@ 243. 4213. «+194 | — = 
4.2 Peak Output Current Quad) Non-Inverting | 1.2 15/15 18 40/40 16-SOIC TC4468COE-ND® 248 218 i198 | — = 
f ' 14-DIP TC4469CPD-ND@ 243 «213.194 | — S 
re ead bik ee ~ | Quad | Non-Inverting 12 15/15 18 40/40 (wide)16-SOIC | TC4469COE-ND@ 2.48 218 «61.98 | — — 
: P| (wide)16-SOIC | TC4469COE713CT-ND@+ 3.22 293 268 | 1,000 1980.00 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
Mixed Signal 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters 
Resolution | Max. Sample Rate No. of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
8-MSOP MCP3001-/MS-ND 218 1.38 126 | — = 
8-DIP MCP3001-I/P-ND@ 218 1.38 126 | — = 
10 200 1 spi™ 27~55 8-SOIC MCP3001-I/SN-ND@ 218 1.38 126 | — = 
8-TSSOP MCP3001-l/ST-ND® 2418 1.38 126 | — = 
8-SOIC MCP3001T-I/SNCT-NDt 2.44 218 1.96 | 3,300 | 1260.01/M 
8-MSOP MCP3002-//MS-ND® 2.35 1.48 135 | — = 
8-DIP MCP3002-1/P-ND@ 2.35 1.48 135 | — a 
10 an 7 ahs oe 8-SOIC MCP3002-I/SN-ND® 2.35 1.48 135 | — = 
8-TSSOP MCP3002-//ST-ND® 2.35 1.48 135 | — = 
14-DIP MCP3004-1/P-ND 2.75 174 158 | — -_ 
10 200 4 spi™ 27~55 8-MSOP MCP3004-I/SL-ND® 2.75 1.74 158 | — _ 
14-TSSOP MCP3004-l/ST-ND® 2.75 174 158 | — = 
16-DIP MCP3008-1/P-ND® 2.90 1.83 166 | — = 
19 200 8 spin is 16-SOIC MCP3008-I/SL-ND@ 2.90 1.83 166 | — = 
8-DIP MCP3201-CI/P-ND@ 3.00 1.91 123 | — a 
8-SOIC MCP3201-CI/SN-ND@ 3.00 1.91 1723 | — — 
8-DIP MCP3201-BI/P-ND@ 3.48 221 201 | — a 
le 108 1 Spi at 8-SOIC MCP3201-BI/SN-ND@ 3.48 224 201 | — = 
8-SOIC MCP3201T-Cl/SNCT-NDt 3.36 3.00 270 | 3300 | 1730.01 
8-TSSOP MCP3201-C\/ST-ND® 3.00 1.91 173 | — = 
8-SOIC MCP3202-BI/SN-ND@ 3.80 241 219 | — _ 
8-DIP MCP3202-BI/P-ND@ 3.80 241 219 | — — 
8-MSOP MCP3202-Cl/MS-ND@ 3.33 241 192 | — a 
Me 190 2 Selm 20285 8-TSSOP MCP3202-Cl/ST-ND® 3.33 211 192 | — = 
8-DIP MCP3202-CI/P-ND@ 3.33 241 192 | — a 
8-SOIC MCP3202-CI/SN-ND@ 3.33 241 192 | — = 
14-DIP MCP3204-BI/P-ND@ 5.20 3.29 299 | — = 
14-SOIC MCP3204-BI/SL-ND® 5.20 3.29 299 | — = 
14-DIP MCP3204-CI/P-ND@ 418 2.64 240 | — — 
12 100 4 SEI 20285 14-S0IC MCP3204-Cl/SL-ND® 418 2.64 240 | — = 
14-SOIC MCP3204T-CI/SLCT-NDt 4.68 4.18 3.76 | 2,600 | 2400.01/M 
14-TSSOP MCP3204-Cl/ST-ND@ 418 2.64 240 | — = 
16-DIP MCP3208-BI/P-ND@ 5.73 3.62 330 | — = 
12 100 8 spi™ 27~55 16-DIP MCP3208-CI/P-ND@ 458 2.90 264 | — — 
16-SOIC MCP3208-CI/SL-ND® 4.58 2.90 264 | — = 
12 22 1 20™ COMPATIBLE/SPI™ 27~55 SOT-23-5 MCP3221A5T-I/OTCT-ND@t 2.33 1.86 1.63 | 3,000 | 1330.01/M 
8-MSOP MCP3301-CI/MS-ND@ 3.10 1.89 12 | — = 
13 100 1 spi™ 27~55 8-DIP MCP3301-CI/P-ND@ 3.00 1.89 172 | — a 
8-SOIC MCP3301-CI/SN-ND@ 3.00 1.89 172 | — = 
14-DIP MCP3302-BI/P-ND@ 5.15 3.27 297 | — = 
14-SOIC MCP3302-BI/SL-ND® 5.15 3.27 297 | — a 
14-TSSOP MCP3302-BI/ST-ND 5.35 3.27 297 | — _ 
- a 7 opin eee 44-DIP MCP3302-Cl/P-ND® 4.13 2.61 237 | — = 
14-SOIC MCP3302-Cl/SL-ND® 4.13 261 237 | — _ 
14-TSSOP MCP3302-Cl/ST-ND® 4.28 261 237 | — = 
16-DIP MCP3304-BI/P-ND@ 5.70 3.60 328 | — = 
16-SOIC MCP3304-BI/SL-ND® 5.70 3.60 328 | — a 
i " oar are 16-DIP MCP3304-Cl/P-ND® 4.55 2.89 262 | — a 
MCP3304-Cl/SL-ND@ 4.55 2.89 262 | — = 
MCP3201/02 Daughter Board DV3201A-ND 89.99 
MCP3204/08 Daughter Board DV3204A-ND 89.99 
Demo Board for PICtail™ MCP3221 MCP3221DM-PCTL-ND 25.00 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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RS Microcuip Mixed Signal (Cont.) 


Delta - Sigma A/D Converters 


Resolution Max Sample Rate Supply Voltage Typical Supply Typical INL Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (samples/sec) Input Type | Interface Range Current (PPM) Package Part No. 1 25 100 ty. Pricing 
18 4 1 Differential He 2.7V ~5.0V 155A 10 SOT-23-6 MCP3421A5T-E/OTCT-ND@t 3.67 3.28 2.95 | 3,000 /1810.00/M 
22 13 4 Differential | spi™ 2.7V ~5.5V 120uA 2 eee ercheee rte nae ntines a | a = 
22 15 1 Differential | SPIt™ 27V~5.5V 140A 0.0002 ati ee NaS a ae a = 
22 14 1 Differential | PI™ 27V~5.5V 120A 0.0002 piri) ee ey a te = 
20 60 1 Differential | SPIt™ 27V~5.5V 140A 0.0002 eerie) cee ee a ae a = 
Evaluation Board for MCP3421 . MCP3421EV-ND 15.00 
Demo Board for MCP355xX. MCP355XDM-TAS-ND 45.00 
Demo Board for MCP355xX. MCP355XDV-MS1-ND 145.00 
Evaluation Board for PT100 RTD Sensor.. TMPSNS-RTD1-ND 45.00 
Dual Slope A/D Converters 
Supply Input Sampling Differential Programmable Charge 
Voltage Voltage Rate Input Input Resolution/ Pump (-V) Digi-Key Price Each 
Range (V) | Range (V) Resolution (Conv/sec) | Channels | Interface Range Conversion Time | Output Pin Package Part No. 1 25 100 
Vss +1.5V to : ; 16-SOIC TC500ACOE-ND® 4.80 2.93 2.66 
45-275 | vag ty | Upto 17bits 4=10 1 oWite a Mas Ne 16-DIP TCSO0ACPE-ND@ 4.23 258 2.35 
Vss +1.5V to : ; 16-SOIC TC500COE-ND® 4.23 2.58 2.35 
45275 | vai-iay | Ueto 16 bits anit , oir ie Yes Ne 16-DIP TCSOOCPE-ND® 3.10 1.89 1.72 
#4.5 ~ 26.5 Serial Port No No No 14-DIP TC520ACPD-ND® 5.53 5.28 4.80 
Vss +1.5V to ; ets ‘ 40-DIP TC7109ACPL-ND® 7.48 7.15 6.50 
#4.5 ~ 25.5 Vdd -1.5V 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 44-POFP TC7109ACKW-ND 10.58 40.12 9.20 
#4.5 ~ 45.5 Ar 12 bits plus sign bit] 2~ 10 1 Serial Port Yes No No 40-DIP TC7109CPL-ND® 6.33 6.05 5.50 
Display A/D Converters 
Display Supply Resolution Resolution Power For DMM, DPM, Hold Digi-Key Price Each 
Type Voltage (V) (Digits) (Counts) (mW) Data Loggers Function Package Part No. 1 25 100 
LCD 9 3.75 4,000 10 No No TC820CPL-ND 9.68 9.26 8.42 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP TC7106ACPL-ND® 4.50 4.30 3.91 
LCD 9 3.5 2,000 10 Yes No TC7106CPL-ND® 3.93 3.75 3.40 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes TC7107ACPL-ND 4.25 4.07 3.70 
44-MQFP TC7107CKW-ND®@ 3.68 3.53 3.21 
_ g a 2,000 10 No Yes 40-DIP TC7107CPL-ND@ 3.68 3.53 3.21 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes TC7116ACPL-ND@ 5.73 5.48 4.98 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP TC7116CPL-ND® 4.60 4.40 4.00 
LED 5 3 2,000 10 No Yes TC7117ACPL-ND® 5.98 5.72 5.20 
44-MQFP TC7117CKW-ND® 415 3.96 3.60 
LED 2 7 2,000 is No Yes 40-DIP TC7117CPL-ND@ 415 3.96 3.60 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-DIP TC7126CPL-ND® 5.75 5.50 5.00 
Ke) 9 45 20,000 45 No No TC7129CPL-ND 12.23 11.70 10.64 
Binary and BCD A/D Converters Boks 
Supply Input Voltage Resolution Resolution | Maximum Power For DMM,DPM Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Range (V) (Digits) (Counts) (mW) Interface Data Loggers Package Part No. 1 25 100 
TC14433AEPG-ND 5.75 5.50 5.00 
BCD A/D 4.5 ~ +8 199.9mV ~ 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-DIP T¢14433EPG-ND 575 550 5.00 
D/A Converters 
Output Typical Typical 
Resolution DACs per Setting DNL Standby Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(Bits) Package Interface Vref Time (s) (LSB) Current (WA) | Current (WA) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
12 1 ro™ External 6 0.2 0.06 210 SOT-23-6 MCP4725A0T-E/CHCT-ND@¢ 1.33 81 74 3,000 662.50/M 
8-MSOP MCP4821-E/MS-ND® 3.03 1.92 1.74 = = 
12 1 2SPI™ Internal 4 0.2 03 330 8-DIP MCP4821-E/P-ND® 3.03 1.92 1.74 = _ 
8-SOIC MCP4821-E/SN-ND® 3.18 2.01 1.83 = = 
8-MSOP MCP4822-E/MS-ND® 3.95 2.50 2.27 — = 
12 2 2SPi™ Internal 4 0.2 0.3 415 8-DIP MCP4822-E/P-ND® 3.95 2.50 2.27 — = 
8-SOIC MCP4822-E/SN-ND@ 3.95 2.50 2.27 — = 
8-MSOP MCP4921-E/MS-ND® 2.60 1.65 1.50 _ _ 
8-MSOP MCP4921T-E/MSCT-ND@t 2.91 2.60 2.34 2,500 1500.01/M 
e ! Sen Eger a os as 18 8-DIP MCP4921-E/P-ND@ 260 165 150 | — — 
8-SOIC MCP4921-E/SN-ND@ 2.60 1.65 1.50 — = 
14-DIP MCP4922-E/P-ND® 3.45 219 1.99 _ _ 
14-SOIC MCP4922-E/SL-ND® 3.45 2.19 1.99 _ _ 
12 rs SPi™ External 45 0.25 0.5 250 14-SOIC MCP4922T-E/SLCT-ND@t+ 3.86 3.45 3.11 2,600 1990.00/M 
14-TSSOP MCP4922-E/ST-ND® 3.45 2.19 1.99 = — 
14-TSSOP MCP4922T-E/STCT-ND+ 3.86 3.45 3.11 2,500 1990.00/M 
Digital Potentiometers 
No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (Q) + (LSB) + (LSB) Range (°C) Package Part No. ‘l 25 100 Qty. Pricing 
10,000 8-DFN MCP4011T-103E/MCCT-ND@+ 76 68 61 = _ 
10,000 8-MSOP MCP4011-103E/MS-ND® 68 42 39 = _ 
10,000 8-SOIC MCP4011-103E/SN-ND® 68 42 39 — = 
4 1 Uaimowa rotpeo| 2,100 oe OS alee 8-MSOP | MCP4011-202E/MS-ND@ 68 42 39 f - 
2,100 8-SOIC MCP4011-202E/SN-ND® 68 42 39 — = 
5,000 8-MSOP MCP4011-502E/MS-ND@ 68 42 39 _ = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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®) Microcuie Mixed Signal 
Digital Potentiometers (Cont.) 
No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (Q) + (LSB) + (LSB) Range (°C) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
5,000 8-SOIC MCP4011-502E/SN-ND@ 68 42 39 | — = 
50,000 8-DEN MCP4011T-503E/MCCT-ND@+ 76 ‘68 61 = = 
64 u Up/Down Protocol 50,000 05 0s =A = 125 8-MSOP | MCP4011-503E/MS-ND ‘68 42 39 — = 
50,000 8-SOIC MCP4011-503E/SN-ND@ ‘68 ‘42 39 | — = 
70,000 MCP4012T- 103E/CHCT-ND@F 76 66 61 | 3,000 | 390.00/M 
2,100 MCP4012T-202E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3.000)  390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 05 “40 ~ 125 S0T-23-6 | \icp4o12T-502E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3,000 390.00/M 
50,000 MCP4012T-503E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3.000 | —_390.00/M 
70,000 MCP40131- 103E/CHCT-ND@+ 76 66 61 | 3,000 | 390.00/M 
2,100 ; as MCP4013T-202E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3.000)  390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 05 05 40 ~ 125 SOT-23-6 |  cp4013T-502E/CHCT-ND@t 76 ‘68 61 | 3.000)  390.00/M 
50,000 MCP4013T-503E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3.000 | —_390.00/M 
10,000 MCP4014T-103E/0TCT-ND@t 76 68 61 | 3,000 | 390.00/M 
2,100 MCP4014T-202E/OTCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3.000]  390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 05 05 “40 ~ 125 S0T-23-5 |  icp4014T-502E/0TCT-ND@t 76 ‘68 61 | 3,000 390.00/M 
50,000 MCP4014T-503E/OTCT-ND@+ 76 ‘68 61 | 3.000 | —_390.00/M 
70,000 3-DFN MCP40211-103E/MCCT-ND@F T23 7.10 99 | 3,300 | 630.00/M 
10,000 8-MSOP | MCP4021-103E/MS-ND@ 1.05 ‘67 61 = = 
10,000 8-SOIC MCP4021-103E/SN-ND® 1.03 ‘65 59 | — = 
2,100 8-DEN MCP4021T-202E/MCCT-ND@+ 123 1.10 99 | 3,300]  630.00/M 
2100 8-MSOP | MCP4021-202E/MS-ND@ 1.05 ‘67 61 — = 
2100 : 8-SOIC MCP4021-202E/SN-ND® 1.03 ‘65 59 | — = 
64 I Up/Down Protocol 5,000 05 05 40.<125 8-DFN MCP4021T-502E/MCCT-ND@+ 123 1.10 99 = = 
5,000 8-MSOP | MCP4021-502E/MS-ND@ 1.05 ‘67 61 = = 
5,000 8-SOIC MCP4021-502E/SN-ND® 1.03 ‘65 59 | — = 
50,000 8-DEN MCP4021T-503E/MCCT-ND@B 123 110 99 | 3,300)  630.00/M 
50,000 8-MSOP | MCP4021-503E/MS-ND@ 1.05 ‘67 61 aie = 
50,000 8-SOIC MCP4021-503E/SN-ND@ 1.03 ‘65 59 | — = 
70,000 MCP40227- 103E/CHCT-ND@F T.18 7.05 95 | 3,000 | 600.00/M 
2,100 MCP4022T-202E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 95 | 3.000) — 600.00/M 
84 1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 05 “40 ~ 125 S0T-23-6 | icp4o22T-502E/CHCT-ND@+ 118 1.05 95 | 3,000 600.00/M 
50,000 MCP4022T-503E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 95 | 3.000 | —_600.00/M 
70,000 MCP40231- 103E/CHCT-ND@+ T.18 7.05 95 | 3,000 | 600.00/M 
2,100 : ae MCP4023T-202E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 95 | 3.000) — 600.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 05 05 40 ~ 125 SOT-23-6 | \cp4o23T-502E/CHCT-ND@t 1:18 1.05 95 | 3.000) — 600.00/M 
50,000 MCP4023T-503E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 95 | 3.000 | —_600.00/M 
10,000 MCP4024T-103E/0TCT-ND@t 1.18 1.05 95 | 3.000 | 600.00/M 
2,100 MCP4024T-202E/OTCT-ND@+ 1.18 1.05 95 | 3.000) — 600.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 50,000 05 05 “40 ~ 125 S0T-23-5 | icp4o24T-503E/0TCT-ND@t 1.18 1.05 95 | 3,000 600.00/M 
5,000 MCP4024T-502E/OTCT-ND@t 1.18 1.05 95 | 3.000 | —_600.00/M 
125 i SPIT 70,000 05 025 “A= 185 3-MSOP__|_MCP4131-103E/MS-ND@ NEW! 30 “56 51 = = 
T4-SOIC | MCP4231-103-E/SL-ND® T23 75 a = 
129 2 sPi™ 10,000 05 05 “0 126 14-DIP MCP4231-103-E/P-ND@ 1.23 75 ‘68 = = 
125 Z SPIT 10,000 05 025 “A= 185 10-MSOP | MCP4232-103-E/UN-ND® 123 75 9 | = 
70,000 T4-SOIC | MCP4241-103E/SL-ND® 1.45 38 0 | = = 
10,000 14-DIP MCP4241-103-E/P-ND@ 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
10,000 14-TSSoP | MCP4241-103E/ST-ND@ 1.45 ‘88 go | — = 
100,000 14-SOIC | MCP4241-104E/SL-ND® 1.45 ‘88 go | — = 
129 2 spim™ 100,000 05 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4241-104E/ST-ND@ 1.45 ‘88 go | — = 
5,000 14-S0IC_ | MCP4241-502E/SL-ND® 1.45 ‘88 go | — = 
5,000 14-TSSOP | MCP4241-502E/ST-ND@ 1.45 ‘88 go | — = 
50,000 14-SOIC | MCP4241-503E/SL-ND® 1.45 ‘88 go | — = 
50,000 14-TSSOP_| _MCP4241-503E/ST-ND@ 1.45 ‘88 go | — = 
125 z SPIT 70,000 05 025 A= 185 T0-MSOP_|_ MCP4242-103-E/UN-ND® 145 “88 80 | = 
T4-SOIC | MCP4251-103-E/SL-ND® 1.5 “86 80 | — = 
257 2 sPim 10,000 05 0.25 “40.125 14-DIP MCP4251-103-E/P-ND@ 1.45 88 80 = a 
257 Z SPIN 70,000 05 025 “A015 T0-MSOP | MCP4252-103-E/UN-ND® 1.45 “89 81 = = 
T4-SOIC | MCP4261-103-E/SL-ND® T.65 T.0T 92 = 
oat 2 spin 10,000 ; 05 “40.2125 14-DIP MCP4261-103-E/P-ND@ 1.65 1.01 92 | — = 
257 2 SPrm™ 10,000 i 05 AD = 125 10-MSOP | MCP4262-103-E/UN-ND@® 1.65 TO 2 | — = 
8-DIP MCP41010-1/P-ND@ 178 T.12 102 | — = 
256 d SF 10,000 ‘ i “40 85 8-SOIC MCP41010-1/SN-ND@ 178 112 too | — = 
3-DIP MCP41050-1/P-ND@ T78 112 102] = 
256 A SPi™ 50,000 u ! “40 ~ 85 8-SOIC MCP41050-I/SN-ND® 1.78 112 1.02 = = 
S-DIP MCP41100-1/P-ND@ T78 112 102] = 
256 i Shin 100,000 a ~40~ 85 8-SOIC MCP41100-I/SN-ND® 178 1.12 1.02 = = 
Ta-DIP MCP42010-1/P-ND@ 2.65 1.68 ts. | = 
256 2 spim™ 10,000 1 1 -40 ~ 85 14-S0IC | MCP42010-//SL-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
14-TSSOP_| _MCP42010-//ST-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
T#-DIP MCP42050-1/P-ND@ 2.65 1.68 t52| = 
256 2 spi™ 50,000 1 1 -40 ~ 85 14-S0IC | MCP42050-//SL-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
14-TSSOP_| _MCP42050-I/ST-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
TA-DIP MCP42100-1/P-ND@ 2.65 1.68 152 | = = 
256 2 spim™ 100,000 1 1 -40 ~ 85 14-S0IC_ | MCP42100-/SL-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
14-TSSOP_| _MCP42100-I/ST-ND@ 2.65 1168 152 | — = 
Evaluation Board for MCP4022, MCP4023 and MCP402 VSUPEV2-ND@ 10.00 
Evaluation Board for MCP402X. MCP402XEV-ND® 15.00 
Daughter Board for MCPAXXX... MCP4XXXDM-DB-ND 25.00 
Evaluation Board for Supervisor SOT23.... VSUPEV-ND 5.00 
14-Pin SOIC/TSSOP/DIP Evaluation Board . SOIC14EV-ND® 20.00 
Frequency-to-Voltage / Voltage-to-Frequency 
Frequency Full Scale Non-linearity Digi-Key Price Each 
Range (kHz) (ppm FS/°C) (%FS) Package Part No. 1 25 100 
T4-S0IC TC9400C0D-ND 713 6.82 6.20 
100 40 +0.02 14-DIP TC9400CPD-ND 6.33 6.05 5.50 
14-CDIP TC9400EJD-ND 12.78 12.21 11.10 
100 100 10.25 14-DIP TC9402CPD-ND 3.00 2.86 2.60 
Energy Measurement 
Voltage MechCounter 
Measurement | Dynamic Gain Reference Drift Drive PSSR % Aldd Didd Supply Voltage Temperature Digi-Key Price Each 
Error Range | Selection ppm typ. (mA) typ. Max. (mA) | Max. (mA) Range (V) Range (°C) | Package | Part No. al 25 100 
MCP3905-I/SS-ND® 273 2.46 151 
0.1% 5001 | 1:16 15 15 0.01% 3 2 45 ~5.5 -40~85 | 24-SSoP | MCP3905A-/SS-ND@ 2.58 157 1.43 
MCP3905L-I/SS-ND® 2.65 1.63 1.48 
0.1% tooo | 1:32 15 15 0.01% 3 2 45-55 -45~85 | 24-SSOP | MCP3906A-/SS-ND@ 278 1.70 1.55 
0.1% tooo | 1:16 15 15 0.01% 28 12 45-55 -40~85 | 24-SSOP | MCP3909-/SS-ND@ 2.88 176 1.60 
Evaluation Board for MCP3905... MCP3905EV-ND 75.00 — cod 
Reference Design for MCP3905 MCP3905RD-PM1-ND 45.00 — _— 
Reference Design for MCP3909 .. MCP3909RD-3PH1-ND. 249.99 _ _- 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MicrocHip = Linear 


Op Amps 
No. per Ig Typical Ig Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-DIP MCP601-/P-ND® 65 7 36 = = 
1 2.8MHz 230 325 2 27-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP601-I/SN-ND® ‘65 ‘42 ‘38 — — 
SOT-23-5 MCP601RT-l/OTCT-NOt ‘67 ‘60 ‘54 3,000 |  340.00/M 
7 Z8MHzZ 230 B25 2 27-55 “40°C ~ 85°C SOT-28-5 MCP601T-VOTCT-NDt 54 a7 a 3,000 | 340.00/M 
8-DIP MCP602-1/P-ND@ $5 7 29 = = 
1 2.8MHz 230 325 2 27-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP602-//SN-ND® ‘85 54 ‘49 = = 
8-TSSOP MCP602-l/ST-ND ‘90 54 ‘49 = = 
aan ans 8-DIP MCP603-1/P-ND 70 7 20 = = 
1 2.8MHz 230 825 2 ehe56 “40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP603-//SN-ND® 70 ‘44 ‘40 = = 
5h Aes T4-DIP MCP604-1/P-ND@ 158 7.00 a = = 
* 2OMH2 230 825 2 21685 “40°C ~ 85°C 14-S0IC MCP604-I/SL-ND@ 1.58 1.00 ‘ot = = 
Tee 8-DIP MCP606-1/P-ND@ 7.00 63 BT = = 
1 155MHz | 18.70 025 25 25 ~5.5 -40°C ~ 85°C Saale EDRCSHET INS id ‘a Be i - 
rey 8-DIP MCP607-1/P-ND@ 133 8 76 = = 
2 155MHz | 18.70 025 25 25 ~5.5 -40°C ~ 85°C nea ROE IRIN es a a = = 
aes 8-DIP MCP608-1/P-ND 1.05 67 61 = = 
1 155MHz | 18.70 025 25 25~5.5 -40°C ~ 85°C a DRC OHTA i a ‘et _ = 
Shae T4-DIP MCP609-1/P-ND@ 1.98 125 114 = = 
4 155MHz | 18.70 025 25 25 ~5.5 -40°C ~ 85°C Pitas RCO id 15 aah zi = 
T4-DIP MCP619-1/P-ND 208 131 720 = = 
4 190kHz 19 025 0.15 23~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP619T-I/SLCT-NOt 232 2.08 187 2,600 | 1200.00/M 
14-SOIC MCP619-I/SL-ND@ 2.08 131 1.20 a = 
S0-70-5 MCP6001T-VLTCT-ND@t 73 40 36 3,000 | 390.00/M 
e : SOT-28-5 MCP6001RT-I/OTCT-NDt 42 ‘38 ‘36 3.000 |  350.00/M 
1 1,000kHz 140 170 45 18~55 “40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6001T-l/OTCT-NDt 42 38 37 3,000 350.00/M 
SOT-28-5 MCP6001UT-I/OTCT-ND@t 42 38 ‘34 3.000 |  350.00/M 
3-MSOP MCP6002T-V/MSCT-NDt 56 50 v3 2500 |  480.00/M 
2 | 1,000KHz | 140 170 45 18-55 -25°C ~ 85°C 8-DIP MCP6002-1/P-ND@ 53 53 ‘48 ats =< 
8-SOIC MCP6002-I/SN-ND@ 53 53 ‘48 = = 
14-DIP MCP6004-1/P-ND® 72 7 65 = = 
4 | 1,000KHz | 140 170 7 18-55 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6004-/SL-ND@ 72 a ‘65 = = 
14-TSSOP MCP6004-/ST-ND@ 2 7 ‘65 = = 
8-DIP MCP6021-1/P-ND® 138 88 80 = = 
1 | 4,000KH2z | 1,000 1.35 05 25 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6021-I/SN-ND@ 138 ‘88 ‘80 = = 
8-TSSOP MCP6021-I/ST-ND@ 1.43 ‘88 ‘80 = = 
8-DIP MCP6022-1/P-ND@ 178 113 1.02 = = 
2 1oMHz | 1,000 1.35 05 25~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6022-I/SN-ND@ 178 113 1.02 = = 
8-TSSOP MCP6022-l/ST-ND@ 1.85 113 1.02 = = 
8-DIP MCP6023-1/P-ND@ 145 92 $3 = = 
1 10MHz | 1,000 1.35 05 25 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6023-I/SN-ND@ 1.45 ‘92 ‘83 = = 
8-TSSOP MCP6023-/ST-ND 150 ‘92 ‘83 = = 
T4-DIP MCP6024-1/P-ND@ 260 165 150 = = 
4 10MHz | 10,000 1.35 05 25 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6024-I/SL-ND@ 2.60 1.65 150 = = 
14-TSSOP MCP6024-/ST-ND@ 270 1.65 150 = = 
; 3-MSOP MCP6031-E/MS-ND® 7.00 62 56 = = 
1 10kHz 0.9 00135 0.15 18-55 -40°C ~ 125°C Teale TSS CEE AS _ eo ee = = 
5 e 3-MSOP MCP6032-E/MS-ND® 133 83 75 = = 
2 10kHz 0.9 00135 0.15 18-55 -40°C ~ 125°C a GREG _ 33 ie = _ 
5 " 8-MSOP MCP6033-E/MS-ND® 1.08 4 58 = - 
1 10kHz 0.9 00135 0.15 18-55 -40°C ~ 125°C Ana MaRECaatE SHS ie ‘ef se iz = 
7 5 T4-S0IC MCP6034-E/SL-ND® 238 147 133 = = 
4 ‘toke2 09 00136 0.15 18255 AOC 2 125°C 14-TSSOP MCP6034-E/ST-ND® 238 147 133 = = 
8-MSOP MCP6041-I/MS-ND@ 85 52 aT = = 
8-DIP MCP6041-1/P-ND@ ‘83 52 ‘47 = = 
1 14kHz 06 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6041-I/SN-ND@ ‘83 52 ‘47 = - 
SOT-23-5 MCP6041T-I/OTCT-ND@+ 7 ‘60 ‘53 3,000 | 440.007 
8-SOIC MCP6041T-I/SNCT-ND+ ‘83 ‘66 58 3.300 | 470.00/M 
8-MSOP MCP6042-/MS-ND@ 113 69 63 = = 
2 14kHz 06 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6042-1/P-ND@ 110 ‘69 ‘63 = = 
8-SOIC MCP6042-I/SN-ND@ 110 ‘69 ‘63 = = 
8-MSOP MCP6043-1/MS-ND 90 54 29 = = 
1 14kHz 06 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6043-1/P-ND@ ‘85 54 “49 = = 
8-SOIC MCP6043-l/SN-ND@ ‘85 54 ‘49 = = 
14-DIP MCP6044-1/P-ND@ 193 121 1.10 = = 
14-SOIC MCP6044-I/SL-ND@ 1193 124 140 = = 
4 14kHz 06 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP MCP6044-I/ST-ND@ 1.98 121 1.40 = = 
14-SOIC MCP6044T-I/SLCT-ND@t 1.93 154 1.35 2,600 | 1100.00/M 
14-TSSOP MCP6044T-I/STCT-ND@+ 1.98 158 139 2'500 | 1100.01/M 
3-MSOP MCP6231-E/MS-ND 73 28 25 = = 
8-SOIC MCP6231-E/SN-ND® 43 28 25 = = 
1 300kHz 20 03 7 18-55 -40°C ~ 125°C SOT-28-5 MCP6231RT-E/OTCT-ND@+ 45 40 ‘36 3,000 | 230.00/M 
$C-70-5 MCP6231UT-E/LTCT-ND@t ‘48 43 ‘39 3.000 |  250.00/M 
SOT-28-5 MCP6231UT-E/OTCT-ND@+ 45 ‘40 36 3,000 | 230.00/M 
' r 14-DIP MCP6234-E/P-ND® 5 58 2B = = 
* 300kHz 20 03 5 18~5.5 “40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6234-E/SL-ND@ 85 53 48 = = 
5 : T4-DIP MCP6244-E/P-ND® $5 58 2B = = 
* S50kHz 50 07 5 18~5.5 “40°C ~ 125°C 14-S0IC MCP6244-E/SL-ND@ 85 53 48 — — 
8-MSOP MCP6271-E/MS-ND 75 a7 77) = = 
8-DIP MCP6271-E/P-ND® 3 ‘47 ‘42 = = 
1 2MHz 170 24 3 2.0~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6271-E/SN-ND 3 ‘a7 ‘42 = = 
SOT-28-5 MCP6271RT-E/OTCT-ND@+ ‘67 ‘60 ‘54 3,000 |  350.00/M 
SOT-28-5 MCP6271T-E/OTCT-ND@+ ‘67 ‘60 54 3.000 |  350.00/M 
8-DIP MCP6272-E/P-ND® 98 2 56 = = 
2 2MHz 170 24 3 20~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6272-E/MS-ND@ 1.00 ‘62 56 = = 
8-SOIC MCP6272-E/SN-ND® ‘98 ‘62 56 = = 
S0T-23-6 MCP6273T-E/CHCT-ND@t 70 63 37 3,000 | 370.00/M 
Y . 8-MSOP MCP6273-£/MS-ND@ ‘80 49 44 = — 
1 2MHz 170 24 3 2.0~5.5 -40°C ~ 125°C Aue cet eH aa a = = 
8-SOIC MCP6273-£/SN-ND 78 49 ‘4d = = 
T4-DIP MCP6274-E/P-ND 178 112 1.02 = = 
4 2MHz 170 24 3 20~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6274-E/SL-ND® 178 112 1.02 = = 
14-TSSOP MCP6274-E/ST-ND® 1.85 112 1.02 = = 
3-MSOP MCP6275-E/MS-ND 7.00 62 56 = = 
8-DIP MCP6275-E/P-ND ‘98 ‘62 56 = = 
2 | 2000KHz | 170 24 3 2.0~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6275-£/SN-ND ‘98 ‘62 56 = = 
8-MSOP MCP6281-E/MS-ND ‘90 ‘55 ‘50 = = 
8-DIP MCP6281-E/P-ND ‘88 55 ‘50 = = 


¢ RoHS Compliant * For Tape and 


Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
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XS MicrocHip Linear — Op Amps (Cont.) 


No. per Ig Typical Ig Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 

445 8-SOIC MCP6281-E/SN-ND 88 55 50 _ = 
1 5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6281RT-E/OTCT-ND+ 78 70 63 3,000 410.00/M 
SOT-23-5 MCP6281T-E/OTCT-ND@t 78 70 63 3,000 410.00/M 
8-MSOP MCP6282-E/MS-ND® 1.23 74 68 = = 
2 5MHz 445 57 3 2.2~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6282-E/P-ND 1.18 74 67 = _ 
8-SOIC MCP6282-E/SN-ND® 1.18 74 67 = = 
8-MSOP MCP6283-E/MS-ND 98 59 54 = = 
e ej 8-DIP MCP6283-E/P-ND 93 59 53 = _ 

! SMHz 445 aa 3 2205.5 “40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6283-E/SN-ND ‘93 59 53 = 
SOT-23-6 MCP6283T-E/CHCT-ND + 81 13 66 3,000 420.00/M 
14-DIP MCP6284-E/P-ND 2.03 1.29 1.17 = _ 
4 5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6284-E/SL-ND® 2.03 1.29 1.17 = = 
14-TSSOP MCP6284-E/ST-ND® 2.13 1.29 1.18 _ = 
0 o 8-MSOP MCP6285-E/MS-ND 1.23 74 68 _ - 
2 5,000kHz 450 57 3 22-55 -40°C ~ 125°C ele Mcoeoaett aN ite 4 pe = = 
8-DIP MCP6291-E/P-ND® 95 61 55 = _ 
8-SOIC MCP6291-E/SN-ND 95 61 55 = = 
1 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~55 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6291-E/MS-ND 1.00 62 56 = _ 
SOT-23-5 MCP6291RT-E/OTCT-ND@t 90 80 72 3,000 460.00/M 
SOT-23-5 MCP6291T-E/OTCT-ND@t -90 80 12 3,000 460.00/M 
8-MSOP MCP6292-E/MS-ND 1.33 81 23 _ _ 
2 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP. MCP6292-E/P-ND 1.28 81 74 = = 
8-SOIC MCP6292-E/SN-ND 1.28 81 14 = = 
8-DIP MCP6293-E/P-ND 1.03 64 59 = = 
a 7 8-MSOP MCP6293-E/MS-ND 1.05 64 58 = _ 
’ TOM) “1,000 13 8 ia lane 8-SOIC MCP6293-E/SN-ND 1.03 64 59 = - 
SOT-23-6 MCP6293T-E/CHCT-ND@+ 95 85 AT 3,000 480.00/M 
14-DIP. MCP6294-E/P-ND 2.25 1.42 1.29 = _ 
4 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6294-E/SL-ND® 2.25 1.42 1.29 —= = 
14-TSSOP MCP6294-E/ST-ND@ 2.33 1.42 1.29 = = 
. eo 8-DIP MCP6295-E/P-ND 1.28 81 14 = _ 
2 |10,000kHz | — 1,000 13 3 24~55 -40°C ~ 125°C reais MCP6095-E/SN-ND 138 "a1 "4 iz oe 
1 12MHz 1imA 1.3 .275 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP MCP6S21-I/MS-ND® 1.50 92 84 = = 
MCP6V01-E/SN-ND® NEW! 2.40 1.46 1.33 _ =— 
1 1.3MHz 300 A 2 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6V02-E/SN-ND® NEW! 3.68 2.24 2.04 = = 
MCP6V03-E/SN-ND® NEW! 2.50 1.53 1.39 - - 
MCP6V06-E/SN-ND® NEW! 2.40 1.46 1.33 _ _ 
1 1.3MHz 300 A 3 1.8~55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6V07-E/SN-ND® NEW! 3.68 2.24 2.04 = _ 
MCP6V08-E/SN-ND® NEW! 2.50 1.53 1.39 _ - 
er 8-DIP TC7650CPA-ND® 2.98 2.84 2.58 = = 
1 |2,000KH2 | 2,000 35 9.05 A5e6 OC ~ 70°C 14-DIP TC7650CPD-ND@ 3.25 3.10 2.82 = = 
1 400kHz 1,000 3 0.05 5 ~16 0°C ~ 70°C 8-DIP. TC7652CPA-ND® 4.03 3.85 3.50 - - 
2 1,500kHz 650 11 0.15 6.5 ~ 16 0°C ~ 70°C 8-DIP. TC913BCPA-ND@ 4.28 4.09 3.72 _- - 
8-SOIC TC1029E0A-ND@ 2.20 1.35 1.22 = = 
2 90kHz 6 0 1.5 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP TC1029EUA-ND® 2.43 1.49 1.35 _ _- 
8-DIP TC1029EPA-ND® 2.20 1.35 1.22 - = 
1 90kHz 6 0 ALS: 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-5 TC1034ECTTRCT-ND@+ 74 65 58 3,000 450.00/M 


Programmable Gain Amplifiers 


Switching | -3dBBW | Iq Typical | Vos Operating Voltage | Temperature Gain Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Channels (MHz) (mA) (BV) Range (V) Range Interface Steps Noise VREF Package Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing 
a s 8-MSOP MCP6G02-E/MS-ND® 83 50 AG; — _ 
2 0.9 a 4,500 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C sPi™ 3 38 No s-soic  RMMEREEuae ens ea. bos ae || a 7 
i =e 14-SOIC MCP6G04-E/SL-ND® 1.33 81 4A} — _ 
4 0.9 a 4,500 18-55 -40°C ~ 125°C spi™ 3 38 No | 44-1ss0p | MCPEGO4E/STNDS ag. cay pail! = 
a . 8-DIP MCP6S21-1/P-ND® 1.60 98 89) — _ 
1 2~12 14 275 25~55 -40°C ~ 85°C sPi™ 8 10 Yes s-solc_ | MCP6S21-/SN-NDe a et ee 7 
8-MSOP MCP6S22-I/MS-ND® 1.73 1.06 $6) — _ 
2 2~ 12 1 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPi™ 8 10 Yes 8-DIP MCP6S22-1/P-ND® 1.88 1150-105) — _ 
8-SOIC MCP6S22-1/SN-ND 1.73 1.06 96) — = 
14-DIP MCP6S26-1/P-ND® 2.90 1.77) 161) — = 
6 2~12 1 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPi™ 8 10 Yes 14-SOIC MCP6S26-I/SL-ND® 2:78 168 153) — _ 
14-TSSOP_| MCP6S26-I/ST-ND® 275 1.68 153; — = 
3 e 16-DIP MCP6S28-1/P-ND® 3.33 2.03 185; — = 
7 a WW oo ree eres e y|| ae 8 10 Yes | 16-soic_| McP6S28-I/SL-ND@ 305 186 169; — = 
8-MSOP MCP6S91-E/MS-ND® 1.15: 7 65) — _ 
1 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C sPi™ 8 10 No 8-DIP MCP6S91-E/P-ND® 1.25 76 69} — _ 
8-SOIC MCP6S91-E/SN-ND® 1.15 71 65 | — - 
8-MSOP MCP6S92-E/MS-ND® 1.38 84 76) — = 
2 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 8 10 No 8-DIP MCP6S92-E/P-ND® 1.48 91 82) — al 
8-SOIC MCP6S92-E/SN-ND® 1.38 84 16) — - 
” S 10-MSOP | MCP6S93-E/UN-ND® 1.73 1.06 96} — _ 
2 1-18 4,000 25-55 “40% ~ 125°C | SPI™ 8 10 No | 4o-msop | MCP6S93T-E/UNCT-ND@+ 1.93 1.73 156] 2,500) 960.00/m 
PiCtail™ Daughter Board Board for MCP6SX2. MCP6SX2DM-PCTLPD-ND 25.00 — —|-— _ 
Evaluation Board for MCP6S2X. MCP6S2XEV-ND 30.00 — —-|— _ 
Demo Board for MCP6S22 ... MCP6S22DM-PICTL-ND 40.00 — —|— _ 
Board Amplifier Evaluation 1 MCP6XXX MCP6XXXEV-AMP1-ND® 30.00 — —|— _ 
Board Amplifier Evaluation 2 MCP6XXX... MCP6XXXEV-AMP2-ND® 30.00 — —|— _ 
Board Amplifier Evaluation 3 MCP6XXX... MCP6XXXEV-AMP3-ND® 30.00 — —-|— _- 
Board Amplifier Evaluation 4 MCP6XXX... MCP6XXXEV-AMP4-ND® 30.00 — —-|— _ 
Comparators 
Typical Iq Vos Operating 
No. per Propagation Typical Max. Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package Delay (WA) (pA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 

1 4 1 5 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP6541UT-E/OTCT-ND@t 59 53 48 3,000 310.00/M 

8-MSOP MCP6546-I/MS-ND 63 38 34 = — 
" a 8-SOIC MCP6546-I/SN-ND 60 38 34 _ _ 

: 4 : 7 eae sed a 8-MSOP MCP6548-1/MS-NO ee = 
8-SOIC MCP6548-I/SN-ND 63 40 36 _ _ 
14-DIP MCP6549-I/P-ND 1.60 1.01 92 _ _ 

4 4 1 5 1.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP6549-I/SL-ND® 1.60 1.01 92 _ _ 

14-TSSOP MCP6549-I/ST-ND@ 1.65 1.01 92 — _ 
Kit Demo Board Active Filter. . MCP6XXXDM-FLTR-ND 65.00 


RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 663 


KX MicrocHip Thermal Management 


Temperature Sensors 


Typical Temperature Vec Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
Accuracy (°) Range Range (V) Current (mA) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Logic Output 
e e 8-DIP TC620CCPA-ND® 1.63 1.00 a) — _ 
“1 ADO Bo abc 18 400 8-SOIC TC621CCOA-ND® 1.55 ‘95 ‘86 = = 
8-DIP TC622EPA-ND® 1.53 93 85 — _ 
+1 -40°C ~ 125°C 45 ~18 600 T0-220 TC622VAT-ND® 2.40 1.46 1.33 al _ 
8-SOIC TC622VOA-ND® 1.73 1.06 96 - =- 
TC6502P045VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P055VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502PO65VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P075VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7~5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P085VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502PO95VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P105VCCT-NDt 1.09 98 88 _ _— 
TC6502P115VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6501P120VCT-ND@t 1.23 1.10 99 — _ 
Serial Output — RoHS Compliant 
#1 -20°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500 8-TSSOP MCP98242-BE/ST-ND 1.90 1.16 1.06 = _ 
TC74A0-5.0VCTCT-NDt 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7~5.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-3.3VCTCT-NDt 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
TC74A5-5.0VCTCT-NDt 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
SOT-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-ND+ 1.35 1.08 95 3,000 750.00/M 
2 5 8-SOIC TC77-3.3MOA-ND 1.25 16 69 = — 
205 “BENG = 125°C 27655 400 SOT-23-5 TC77-5.0MCTTRCT-NDt 1.35 1.08 '95 3,000 | 750.00/M 
8-SOIC TC77-5.0MOA-ND 1.25 716 69 _ =- 
r 5 8-SOIC TCN75AVOA-ND 93 58 53 — _ 
_ AUG Al 20°G 22289 au 8-MSOP TCN75AVUA-ND '93 '58 53 = = 
8-SOIC TCN75-3.3MOA-ND 1.58 1.00 Ao _ =_ 
" 5 8-MSOP TCN75-3.3MUA-ND 1.65 1.04 95 — _ 
a BEG 1250 eho 1,000 8-SOIC TCN75-5.0MOA-ND 158 100 ‘91 — — 
8-MSOP TCN75-5.0MUA-ND 1.65 1.04 95 = = 
Voltage Output 
-40° 0 27~44 " TC1046VNBTRCT-ND@F 718 62 55 3,000 450.00/M 
20.5 40°C ~ 125°C 27-55 60 SOT-238 TC1047AVNBCT-ND@+ '83 ‘66 58 3,000 | 470.00/M 
TO-92-3 MCP9700-E/TO-ND® 33 21 19 _ = 
3 a TO-92-3 MCP9700A-E/TO-ND® 43 26 24 — = 
405 “AG 125°C 29-55 12 SC-70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND@+ 36 33 30 3,000 | 190.00/M 
SOT-23-3 MCP9700T-E/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 190.00/M 
-10°C ~ 125°C TO-92-3 MCP9701-E/TO-ND® 33 21 19 =_ = 
40.5 -40°C ~ 125°C 31-55 12 TO-92-3 MCP9701A-E/TO-ND® 43 26 24 _ _ 
= -40°C ~ 125°C : i SC-70-5 MCP9701AT-E/LTCT-ND@t AB 43 39 3,000 240.00/M 
-10°C ~ 125°C SC-70-5 MCP9701T-E/LTCT-ND@t 36 33 30 3,000 190.00/M 
SOT-23-5 MCP9800A0T-M/OTCT-ND® 1.76 1.58 1.42 =_ = 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7~5.5 400 8-MSOP MCP9801-M/MS-ND® 1.48 93 85 _ _ 
8-SOIC MCP9801-M/SN-ND® 1.48 93 85 = = 
MCP9802A0T-M/OTCT-ND@+ 1.85 1.65 1.49 al _ 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7~5.5 400 SOT-23-5 MCP9802A5T-M/OTCT-ND@+ 1.85 1.65 1.49 3,000 960.00/M 
MCP9802A5T-MOTGCT-ND@+ 1.85 1.65 1.49 - = 
" eo 8-MSOP MCP9803-M/MS-ND® 1.58 99 90 _ — 
_ “ENG e280 eles _ 8-SOIC MCP9803-M/SN-ND® 158 ‘99 ‘90 a = 
40.5 -20°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500 8-TSSOP. MCP9805-BE/ST-ND® 1.38 87 80 _ _ 
Demo Board for PiCtail™ MCP2030 MCP2030DM-TPR-ND 160.00 
Demo Board 2 for MCP9800...... MCP9800DM-DL2-ND 30.00 
Demo Board for PiCtail™ MCP9800 MCP9800DM-PCTL-ND 25.00 
Mixed Signal PICtail™ Demo Board... MXSIGDM-ND 65.00 
Temperature-to-Voltage Converter Demo Board for TC1047A. TC1047ADM-PICTL-ND® 10.00 
Digital Temperature Sensor PICtail™ Demo Board. TC72DM-PICTL-ND 10.00 
Demo Board PICtail™ TC77 TC77DM-PICTL-ND® 10.00 
Fan Controllers 
Typical Temperature Vec Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
Accuracy (°) Range Range (V) Current Package Part No. 1 25 100 aty. Pricing 
8-SOIC TC642COA-ND® 1.83 1.15 1.04 — al 
8-DIP TC642CPA-ND® 1.88 119 1.08 = = 
Depends 8-DIP TC642VPA-ND 2.05 1.29 1.18 — _ 
on Apectee anes ert 8-SOIC TC646VOA-ND® 1.95 1.23 1412 = - 
External 8-DIP TC646VPA-ND® 2.05 1.29 1.18 _ _ 
Thermistor 8-SOIC TC648V0A713CT-ND@+ 1.63 1.30 1.14 3,300 930.00/M 
8-DIP TC648VPA-ND® 1.73 1.09 99 _ = 
8-MSOP TC648VUA-ND 1.55 98 sof — - 
+1 -40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 .040mA 8-MSOP TC652AGVUA-ND® 2.38 1.50 1.37 —_ _ 
Interface — Serial Peripherals 
Operating Maximum Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
20-OFN MCP23008-E/ML-ND® 1.45 ot 83 
8-bit /0 Port " das : 18-DIP MCP23008-E/P-ND® 1.35 86 78 
Expander 18255 rom 1700 40° = 125°C 48-SOIC MCP23008-E/SO-ND® 1.35 86 78 
20-SSOP MCP23008-E/SS-ND® 1.45 9 83 
Shia pet 20-0FN MCP23S08-E/ML-ND® 1.50 95 87 
Expander 1.8~5.5 SsPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 18-DIP MCP23S808-E/P-ND® 1.43 90 82 
Pi 20-SSOP MCP23S08-E/SS-ND® 1.50 95 87 
28-QFN MCP23016-I/ML-ND® 2.23 1.41 1.28 
16-bit 1/0 Port 20~55 “40°C ~ 85° 28-SOIC MCP23016-I/SO-ND® 2.08 1.32 1.20 
Expander aie rom _ BOG BOG 28-DIP MCP23016-I/SP-ND@ 2.08 4.32 1.20 
28-SSOP MCP23016-I/SS-ND® 2.23 1.41 1.28 
@ RoHS Compliant +CutTape +For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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XS MICROCHIP 


Interface — Serial Peripherals (Cont) 


Operating Maximum Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
28-QFN MCP23017-E/ML-ND® 1.85 1.18 1.07 
16-bit 1/0 Port 5 6 28-SOIC MCP23017-E/SO-ND® 1.58 1.00 90 
Expander 1.8~5.5 rom 1700 “40°C ~ 125°C 28-DIP MCP23017-E/SP-ND@ 1.58 1.00 ‘90 
28-SSOP MCP23017-E/SS-ND® 1.65 1.05 95 
28-QFN MCP23S17-E/ML-ND@ 1.98 1.25. 1.14 
16-bit 1/0 Port 5 4 28-SOIC MCP23S17-E/SO-ND® 1.65 1.05 95 
Expander 18-55 Sei 10,000 ~A0°C ~ 125°C 28-DIP MCP23S17-E/SP-ND@ 1.65 1.05 ‘95 
28-SSOP MCP23S17-E/SS-ND® 1.75 1.10 1.00 
Evaluation Board for MCP23X08. MCP23X08EV-ND 25.00 = — 
Evaluation Board for MCP23X17. MCP23X17EV-ND 40.00 - - 
Ethernet 
TX/RX Dual Port Operating Temperature Maximum Speed Digi-Key Price Each 
MAC PHY RAM Buffer (KB) Interrupts LED Voltage (V) Range MHz Serial Package Part No. 1 25 100 
28-QFN ENC28J60/ML-ND 3.95 3.56 3.13 
28-SOIC ENC28J60/SO-ND 3.30 2.97 2.81 
Yes Yes 8 2 2 3.3 0°C ~ 70°C 25: SPI 28-DIP ENC28J60/SP-ND 3.70 3.33 3.01 
28-SSOP ENC28J60/SS-ND 3.23 2.91 2.77 
28-QFN ENC28J60-I/ML-ND 3.95 3.56 3.13 
a 28-SOIC ENC28J60-1/SO-ND 3.30 2.97 2.81 
YeS:|)) Yes 8 : 2 3 =A BSG 2 = 28-DIP ENC28J60-1/SP-ND 3.70 3.33 3.01 
Infrared Products 
Operating Maximum Xmit/Rec 
Voltage Temperature Baud Rate Formats Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Description Range (V) Range (kBaud) Supported (1S) Package Part No. 1 100 Qty. Pricing 
Infrared 5 > 14-DIP MCP2120-I/P-ND@ 2.30 1.45 1.32 — — 
Encoder/Decoder BTS | AOC 2 Bb 825 1.68 14-S0IC__| _MCP2120-I/SL-ND@ 2.30 145 1.32 | — = 
8-DIP MCP2122-E/P-ND® 1.23 ae 70 _ _ 
Infrared Encoder/Decoder 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 115.2 1.63 8-SOIC MCP2122-E/SN-ND® 1.23 At 70 — _ 
8-SOIC MCP2122T-E/SNCT-ND@+ 1.37 1.23 1.11 | 3,300 | 700.00/M 
Fixed Speed 9600 18-DIP MCP2140-I/P-ND 2.70 1.71 1.55 _ _ 
Baud IrDA® Protocol 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-SOIC MCP2140-1/SO-ND® 2.70 1.71 1.55 = — 
Stack Controller 20-SSOP MCP2140-I/SS-ND® 2.85 1.80 1.63 = 
® 18-DIP MCP2140A-I/P-ND® 2.53 1.54 1.40 = — 
Air eanaar ti Rroloce Stacy Sonar 20~55 | -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-S0IC | MCP2140A-//SO-ND@ 280 2 8« 171155 | — — 
20-SSOP MCP2140A-I/SS-ND® 2.95 1.80 1.64 = = 
(i 18-DIP MCP2150-I/P-ND@ 5.48 3.35 3.05 _ = 
) 
IrDA Frotocol Stack handler plus bit 3.0~55 | -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-S0IC | MCP2150-1/SO-ND@ 548 3.35 3.05 | — = 
encoding/decodeing for DTE applications 20-SSOP MCP2150-I/SS-ND 548 335 3.05 _ = 
® 5 : 18-DIP MCP2155-1/P-ND® 5.48 3.35 3.05 _ = 
MDA: Protoco! Stackchandler Plus bitencoding’” "||| 30-58: | ares 115.2 1.63 18-SOIC | MCP2155-1/SO-ND@ 548 335 3.05 | — — 
eco oINg JOF er oppicatens 20-SSOP__|_MCP2155-I/SS-ND@ 5.48 335 3.05 | — = 
Demo Board for MCP2140. MCP2140DM-TMPSNS-ND@ 45.00 
Demo Board for MCP215X MCP215XDM-ND 60.00 
Demo Board for MCP215X/40 MCP215X/40EV-DB-ND 55.00 
LCD Drivers 
Drives Control Number CMOS and TTL Electrostatic Discharge 
Number of Lines of On-chip Compatible Protection Digi-Key Price Each 
Segments Required Characters Cascadable Oscillator inputs on all Pins Package Part No. 25 100 
44-PLCC AY0438/L-ND 5.98 4.33 3.93 
40-DIP AY0438/P-ND 4.38 3.06 2.78 
7 8 16 Yes Yes Mes ies 44-PLOC AY0438-1/L-ND 6.28 4.55 413 
40-DIP AY0438-1/P-ND 4.58 3.21 2.92 
LIN Transceivers 
Vreg Output Vreg Output Vec Maximum Baud LIN Specification Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Current (mA) Range (V) Rate (KBaud) Supported Package Part No. 1 25 100 
LIN Transceiver with Pa 8-DIP MCP201-I/P-ND 2.03 1.28 1.17 
integrated Vreg 4.75 +5.25 50 60-18 20 Revision 1.2 8-SOIC MCP201-l/SN-ND 2.03 1.28 1.17 
Controller Area Network (CAN) 
Version Operating Temperature ix Rx Interrupt Digi-Key Price Each 
Supported Voltage (V) Range Buffers Buffers Filters Masks Output Package Part No. 1 25 100 
5 e . 14-DIP MCP25020-I/P-ND® 3.35 2.12 1.93 
208 herve res egies 3 : 2 1 = 14-SOIC MCP25020-I/SL-ND@ 3.35 2.12 1.93 
2.0B Active 2.7 ~5.5 40°C ~ 85°C 3 2 2 1 = 14-SOIC MCP25025-I/SL-ND@ 3.83 241 2.19 
: a . 14-DIP MCP25050-I/P-ND@ 4.45 2.82 2.57 
2.08 Active palace A eee, 8 2 7 1 = 14-SOIC MCP25050-I/SL-ND@ 4.45 2.82 257 
7 e . 14-DIP MCP25055-1/P-ND@ 5.23 3.31 3.01 
2.08 Active 2128S AOE 85° 3 u 2 i = 14-SOIC MCP25055-1/SL-ND@ 5.23 3.31 3.01 
18-DIP MCP2510-E/P-ND 5.20 3.29 2.99 
18-SOIC MCP2510-E/SO-ND® 5.20 3.29 2.99 
2.0B Active 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-DIP MCP2510-I/P-ND® 4.10 2.59 2.35 
18-SOIC MCP2510-I/SO-ND@ 4.10 2.59 2.35 
20-TSSOP. MCP2510-I/ST-ND® 4.73 2.99 2.71 
18-DIP MCP2515-I/P-ND® 2.98 1.88 1.71 
2.0B Active 2.7~55 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 a) 18-SOIC MCP2515-I/SO-ND® 2.98 1.88 1.71 
20-TSSOP MCP2515-I/ST-ND@ 3.28 2.07 1.89 
7 e 8-DIP MCP2551-I/P-ND@ 1.45 91 83 
a ata secede 8-SOIC MCP2551-I/SN-ND@ 1.45 ‘91 ‘83 
MCP250XX CAN 1/0 Expander Development Kit DV250501-ND® 165.00 _ _ 
MCP2510CAN Developer's Kit DV251001-ND 239.99 — _ 
Demo Board for MCP2515.... MCP2515DM-PCTL-ND 40.00 _ _ 
NEW! UHF ASK/FSK/FM Receiver 
Voltage Digi-Key Price Each 
Despcription Range Frequency Package Part No. 1 25 100 
UFASK/ESK/EMIRGCIOVOR vciccvacicerate cuntetareuemonseeaMtatea es twtaretes nin vais 25 ~55V 300 ~ 450MHz 32-LOFP RFRXD0420-1/LQ-ND 5.48 2.84 2.79 
UHPASK/FSK/EM ReGIOVOl ai. sicccscees snc seennssaniggaasesbnoteemainangiyacensbadintew sane i : 800 ~ 930MHz RFRXD0920-1/LQ-ND 5.48 2.84 2.79 


@ RoHS Compliant +CutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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(1) Lumimanyuicao) AARM® Cortex™ -M3 Microcontrollers 


ADC Speed 
Sample No. of Analog PWM§ (Clock 
Flash | SRAM Per 10-Bit Compar- | PWM ] CCP Frequency | Digi-Key Price Each Luminary Micro 
(KB) | (KB) GPIOst Timers$ | Second Channels |UARTs| SSI | I2C | ators Pins | Pins Qel Package | in MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Pin Count Real-Time MCUs 
8 2 0-18 2 = = 1 1 1 1 = 2 = 28-SOIC 20 726-1001-ND 2.75 2.29 2.11 LM3S102-IRN20 
2-18 2 = = 1 T= 2 = 1 = 28-SOIC 20 726-1000-ND 2.18 1.82 1.68 LM3S101-IRN20 
2 12 ~ 33 2 250K 3 1 T= 2 2 2 = 48-LOFP 20 726-1002-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S301-1QN20 
3~30 3 250K 6 1 Ty 1 6 6 = 48-LQFP 25 726-1006-ND 464 3.88 3.58 LM3S317-1QN25 
3 ~ 32 3 250K 4 2 1 1 1 4 6 - 48-LQFP 25 726-1005-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S316-IQN25 
16 3 ~36 3 _— - 2 1} — 3 6 6 _ 48-LQFP 25 726-1003-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S310-1QN25 
4 5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 - 6 - 48-LQFP 25 726-1089-ND 3.82 3.19 2.94 LM3S308-1QN25 
7~28 3 500K 8 2 1 1 _ _ 6 _ 48-LQFP 25 726-1007-ND 4.95 4.13 3.81 LM3S328-1QN25 
7 ~32 3 250K 4 2 1) =— T 2 6 = 48-LQFP 25 726-1004-ND 6.67 5.57 5.14 LM3S315-1QN25 
8 ~ 36 3 _ =- 2 1 1 3 = 6 _ 48-LQFP 25 726-1088-ND 3.82 3.19 2.94 LM3S300-1QN25 
0~34 3 500K 2 2 1 1 3 3 6 = 48-LQFP 50 726-1013-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S615-IQN50 
0~36 3 _ - 2 1 1 3 6 6 1 48-LQFP 50 726-1008-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S601-IQN50 
1~30 3 500K 6 2 1} — 1 6 4 1 48-LQFP 50 726-1015-ND 4.73 3.95 3.65 LM3S618-1QN50 
1-30 3 500K 6 2 1|— 1 6 6 - 48-LQFP 50 726-1014-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S617-IQN50 
3 ~ 32 3 500K 4 2 1 1 1 4 6 _ 48-LQFP 50 726-1012-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S613-1QN50 
32 8 4~32 3 500K 4 2 1 1 = 6 6 = 48-LQFP 50 726-1010-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S611-IQN50 
5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 =- 6 _ 48-LQFP 50 726-1091-ND 3.92 3.28 3.02 LM3S608-1QN50 
6 ~ 34 3 500K 2 2 1 1 _ 6 6 - 48-LQFP 50 726-1009-ND 8.55 7.12 6.57 LM3S610-IQN50 
7~34 3 500K 2 2 1 1 1 2 6 - 48-LQFP 50 726-1011-ND 8.29 6.91 6.37 LM3S612-1QN50 
8~36 3 _ _ 2 1 1 3 =_ 6 - 48-LQFP 50 726-1090-ND 3.82 3.19 2.94 LM3S600-IQN50 
9~ 28 3 1M 8 2 1 1 _ =_ 4 _ 48-LQFP 50 726-1016-ND 4.58 3.82 3.53 LM3S628-1QN50 
0~30 3 1M 6 2 a oe il 6 4 1 48-LQFP 50 726-1022-ND 5.56 4.64 4.28 LM3S818-1QN50 
0~30 3 1M 6 2 1} — al 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1021-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S817-1QN50 
0~34 3 500K 2 2 1 1 3 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1020-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S815-IQN50 
0~36 3 _ _ 2 1 1 3 6 6 1 48-LQFP 50 726-1017-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S801-IQN50 
64 8 4 ~32 3 500K 4 2 1 1 1 6 6 - 48-LQFP 50 726-1018-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S811-1QN50 
5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 = 6 = 48-LOFP 50 726-1093-ND 453 3.79 3.49 LM3S808-IQN50 
7~34 3 250K 2 2 1 1 1 2 6 - 48-LQFP 50 726-1019-ND 9.95 8.29 7.65 LM3S812-1QN50 
8~36 3 _ _ 2 1 1 3 - 6 - 48-LQFP 50 726-1092-ND 4.43 3.69 3.41 LM3S800-1QN50 
9 ~ 28 3 1M 8 2 1 1 _ - 6 - 48-LQFP 50 726-1023-ND 5.19 4.33 4.00 LM3S828-1QN50 
High Pin Count Real-Time MCUs 
4~43 4 500K 4 3 2 1 1 6 8 = 100-LOFP 50 726-1099-ND 6.54 5.46 5.04 LM3S1165-I0C50 
4~46 4 500K 2 3 2 1 3 6 6 _ 100-LQPF 50 726-1098-ND 8.82 7.37 6.80 LM3S1162-1QC50 
6A 16 7~52 4 _ _ 3 2 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1097-ND 6.43 5.37 4.96 LM3S1150-IQC50 
9~44 4 250K 2 3 2 1 1 2 8 2 100-LQFP 50 726-1095-ND 6.43 5.37 4.96 LM3S1133-1QC50 
9~ 46 4 1M 8 3 2 2 3 - 6 _ 100-LQFP 50 726-1096-ND 5.82 4.86 4.49 LM3S1138-1QC50 
20 ~41 3 =_ = 2 1|— 2 _ 2 _ 100-LQFP 25 726-1094-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S1110-10C25 
16 29 ~57 4 250K 3 2 T [= 3 = 8 = 100-LOFP 50 726-1100-ND 6.43 5.37 4.96 LM3S1332-I0C50 
14~52 3 500K 4 2 2 1 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1102-ND 714 6.46 5.96 LM3S1439-I0C50 
96 32 14~52 3 500K 4 2 2 1 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1134-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1439-IBZ50 
21 ~ 46 3 500K 2 2 1 1 1 2 4 _ 100-LQFP 50 726-1101-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1435-1QC50 
6A 9~43 4 500K 8 3 2 2 = = 8 1 100-LOFP 50 726-1104-ND 8.63 7.21 6.65 LM3S1538-I0C50 
15 ~ 58 4 250K 2 3 2 2 3 =- 8 1 100-LQFP 25 726-1103-ND 7.91 6.61 6.10 LM3S1512-10C25 
7 ~43 4 ™ 4 3 1 1 i] 6 6 1 100-LOFP 50 726-1107-ND 714 6.46 5.96 LM3S1637-I0C50 
11~52 3 _— _ 2 2 1 3 6 4 1 100-LQFP 25 726-1105-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1620-10C25 
128 32 12 ~ 56 4 500K 4 3 2 2 2 6 8 - 100-LQFP 50 726-1106-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1635-IQC50 
17 ~52 4 500K 8 2 2 2 2 - 8 _ 100-LQFP 50 726-1136-ND 6.89 5.75 5.31 LM3S1608-1QC50 
23 ~ 60 4 _ =_ 3 2 2 2 _ 8 _ 100-LQFP 50 726-1135-ND 6.89 5.75 5.31 LM3S1601-IQC50 
64 21 ~ 56 3 500K 4 3 2 1 1 4 6 = 100-LQFP 50 726-1108-ND 9.07 7.57 6.99 LM3S1751-IQC50 
32 17 ~ 56 3 = = 2 1 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1109-ND 9.61 8.03 TAI LM3S1850-I0C50 
5~52 4 ™ 8 3 2 2 3 6 4 2 100-LOFP 50 726-1113-ND 10.86 9.06 8.37 LM3S1968-IQC50 
5 ~52 4 1M 8 3 2 2 3 6 4 2 108-BGA 50 726-1142-ND 10.86 9.06 8.37 LM3S1968-IBZ50 
7~60 4 _ _ 3 2 2 3 6 8 2 100-LQFP 50 726-1112-ND 10.44 8.72 8.05 LM3S1960-1QC50 
17 ~52 4 500K 8 2 2 2 2 - 8 _ 100-LQFP 50 726-1140-ND 9.20 7.68 7.09 LM3S1918-1QC50 
256 6A 17 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 _ 8 - 108-BGA 50 726-1139-ND 9.20 7.68 7.09 LM3S1918-IBZ50 
21 ~52 4 1M 8 3 2 2 =— =— 8 = 100-LQFP 50 726-1111-ND 9.81 8.19 7.56 LM3S1958-I0C50 
21 ~52 4 1M 8 3 2 2 = = 8 - 108-BGA 50 726-1141-ND 9.81 8.19 7.56 LM3S1958-IBZ50 
23 ~ 60 4 _ _ 3 2 2 2 - 8 _ 100-LQFP 50 726-1138-ND 8.74 7.30 6.74 LM3S1911-1QC50 
23 ~ 60 4 =_ _ 3 2 2 2 =_ 8 - 108-BGA 50 726-1137-ND 8.74 7.30 6.74 LM3S1911-IBZ50 
27 ~ 56 3 1M 4 2 1 1 il 6 4 _ 100-LQFP 50 726-1110-ND 13.50 11.27 10.41 LM3S1937-10C50 
Ethernet Connected MCUs 
6A 16 8 ~ 35 3 =— = 1 tT] -— 3 2 4 = 100-LQFP 25 726-1071-ND 9.46 7.90 7.29 LM3S6110-10C25 
10 ~ 30 3 = = 1 1 |= 1 =_ 4 =_ 100-LQFP 25 726-1070-ND 9.18 7.66 7.07 LM3S6100-10C25 
12 ~ 34 3 250K 2 1 T= 2 = 4 = 100-LOFP 25 726-1073-ND 9.72 8.12 7A9 LM3S6422-10C25 
30 13 ~ 43 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 _ 100-LQFP 50 726-1074-ND 10.46 8.74 8.06 LM3S6432-10C50 
96 14~ 43 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 - 108-BGA 50 726-1155-ND 10.46 8.74 8.06 LM3S6432-IBZ50 
23 ~ 46 3 _ - 1 1|— 2 =_ 4 - 100-LQFP 25 726-1072-ND 9.37 7.83 7.22 LM3S6420-10C25 
64 6-41 4 500K 4 2 1 1 2 6 6 = 100-LOFP 50 726-1114-ND 13.65 11.39 10.52 LM3S6537-I0C50 
5 ~ 38 4 500K 8 2 2 2 2 = 6 = 100-LQFP 50 726-1158-ND 10.46 8.74 8.06 LM3S6618-I0C50 
5 ~ 46 4 =_ _ 3 1 1 3 4 6 1 100-LQFP 25 726-1075-ND 11.01 9.19 8.48 LM3S6610-1QC25 
9-41 4 1M 4 2 1 1 3 _ 6 - 100-LQFP 50 726-1077-ND 10.68 8.92 8.23 LM3S6637-1QC50 
32 10 ~ 46 4 - - 3 2 2 2 - 6 _ 100-LQFP 50 726-1157-ND 10.03 8.37 7.73 LM3S6611-IQC50 
128 10 ~ 46 4 — - 3 2 2 2 _ 6 =_ 108-BGA 50 726-1156-ND 10.03 8.37 7.73 LM3S6611-IBZ50 
1~41 4 1M 4 2 1 1 3 = 6 = 108-BGA 50 726-1159-ND 10.68 8.92 8.23 LM3S6637-IBZ50 
14~41 3 500K 3 2 1 1 1 = 6 = 100-LQFP 50 726-1076-ND 14.13 11.79 10.89 LM3S6633-IQC50 
5-41 4 500K 4 2 1 1 2 6 4 1 100-LQFP 50 726-1115-ND 15.00 12.52 11.56 LM3S6753-I0C50 
64 23 ~ 46 3 =_ - 1 1}— 2 - 4 _ 100-LQFP 50 726-1078-ND 10.86 9.06 8.37 LM3S6730-IQC50 
23 ~ 46 3 _ - 1 1|— 2 _ 4 =_ 108-BGA 50 726-1160-ND 10.85 9.06 8.36 LM3S6730-IBZ50 
0~42 4 ™ 4 3 1 2 2 6 4 2 100-LOFP 50 726-1081-ND 13.10 10.94 10.10 LM3S6965-IQC50 
0~42 4 1M 4 3 1 2 2 6 4 2 108-BGA 50 726-1166-ND 13.10 10.94 10.10 LM3S6965-IBZ50 
1-46 4 _ _ 3 2 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1116-ND 15.33 12.79 11.81 LM3S6950-1QC50 
5 ~ 38 4 1M 8 3 1 1 3 - 6 - 100-LQFP 50 726-1079-ND 11.88 9.92 9.16 LM3S6938-10C50 
256 64 5 ~ 38 4 500K 8 2 2 2 2 =- 6 - 100-LQFP 50 726-1164-ND 11.51 9.61 8.87 LM3S6918-1QC50 
5 ~ 38 4 500K 8 2 2 2 2 = 6 => 108-BGA 50 726-1163-ND 11.51 9.61 8.87 LM3S6918-IBZ50 
5 ~43 3 500K 3 3 1 1 3 4 4 1 100-LQFP 50 726-1080-ND 19.07 15.92 14.70 LM3S6952-1QC50 
7 ~ 38 4 1M 8 3 1 1 3 - 6 _ 108-BGA 50 726-1165-ND 11.88 9.92 9.16 LM3S6938-IBZ50 
10 ~ 46 4 - - 3 2 2 2 - 6 - 100-LQFP 50 726-1162-ND 11.00 9.19 8.48 LM3S6911-IQC50 
10 ~ 46 4 - - 3 2 2 2 _ 6 - 108-BGA 50 726-1161-ND 11.00 9.19 8.48 LM3S6911-IBZ50 
CAN Connected MCUs 
16 11 ~ 40 3 = = 1 7 1 3 2 4 = 100-LOFP 25 726-1055-ND 6.54 5.46 5.04 LM3S2110-10C25 
64 24 ~ 56 3 250K 4 2 1 1 3 =- 6 - 100-LQFP 25 726-1056-ND 6.54 5.46 5.04 LM3S2139-10C25 
32 0~33 3 IM 6 1 1 1 = 8 1 = 64-LOPF 50 726-1178-ND 9.92 8.28 7.64 LM3S2276-IQR50 
4~34 3 250K 3 2 1 i 2 2 4 = 100-LQFP 50 726-1059-ND 714 6.46 5.96 LM3S2432-I0C50 
96 32 19~ 49 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 - 100-LQFP 25 726-1058-ND 7.91 6.61 6.10 LM3S2412-10C25 
37 ~ 60 3 — - 1 pe ee 2 =- 4 - 100-LQFP 25 726-1057-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S2410-10C25 
64 10 ~ 48 4 250K 3 2 1 1 3 6 6 = 100-LOFP 50 726-1060-ND 8.63 7.21 6.65 LM3S2533-I0C50 
T~33 4 500K 8 1 tT] = 4 2 1 64-LOPF 50 726-1179-ND 7.30 6.10 5.63 LM3S2678-IQR50 
12 ~52 4 - - 1 1 1 3 4 6 1 100-LQFP 25 726-1061-ND 9.18 7.66 7.07 LM3S2620-10C25 
12~52 4 _— _ 1 1 1 3 4 6 1 108-BGA 25 726-1145-ND 9.18 7.66 7.07 LM3S2620-IBZ25 
32 15 ~ 46 4 500K 4 2 1 1 3 - 6 - 100-LQFP 50 726-1062-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S2637-1QC50 
128 15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 _ 8 _- 100-LQFP 50 726-1144-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S2608-10C50 
16 ~ 53 4 500K 4 3 2 1 1 4 6 = 100-LQFP 50 726-1063-ND 8.17 677 6.25 LM3S2651-I0C50 
21 ~ 60 4 =_ =_ 3 2 2 2 - 8 - 100-LQFP 50 726-1143-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S2601-IQC50 
64 0~33 3 1M 6 1 1 1 = 8 1 = 64-LOPF 50 726-1180-ND 11.12 9.28 8.57 LM3S2776-IQR50 
t+ Minimum is number of pins dedicated to GPIO; additional pins are available if certain peripherals are not used; See data sheet for details + One timer available as RTC § PWM motion control functionality can be 
achieved through dedicated motion control hardware (using the PWM pins) or through the motion control features of the general-purpose timers (using CCP pins); See data sheet for details (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
666 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


\) Luminanywicaos ARM® Cortex™ -M3 Microcontrollers (cont) 


(EES 


ADC Speed 
Sample No. of Analog PWM§ (Clock 
Flash | SRAM Per 10-Bit Compar- | PWM | CCP Frequency | Digi-Key Price Each Luminary Micro 
(KB) | (KB) GPIOst Timerst | Second Channels |UARTs| SSI | I2C | ators Pins | Pins EI Package | in MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 

18 ~ 56 3 500K 4 2 1 1 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1065-ND 9.79 8.17 7.54 LM3S2739-lQC50 

20 ~ 56 3 500K 4 2 1 | 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1147-ND 9.79 8.17 7.54 LM3$2739-IBZ50 

128 64 37 ~ 60 3 _ _ 1 1 _ 2 - 4 _ 100-LQFP 50 726-1064-ND 8.72 7.28 6.72 LM3$2730-lQC50 
37 ~ 60 3 onl = al 1 = 2 = 4 = 108-BGA 50 726-1146-ND 8.72 7.28 6.72 LM3S2730-IBZ50 

3 ~ 56 4 1M 4 3 2 2 3 6 6 2 100-LQFP 50 726-1069-ND 13.52 11.28 10.42 LM3S2965-l0C50 

3~ 56 4 1M 4 3 2 2 3 6 6 2 108-BGA 50 726-1154-ND 13.52 11.28 10.42 LM3$2965-1BZ50 

10 ~ 60 4 = _— 3 2 4 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1068-ND 10.70 8.94 8.25 LM3S2950-lQC50 

12 ~52 4 1M 8 3 2 1 3 — 8 _— 100-LQFP 50 726-1067-ND 12.54 10.47 9.66 LM3S2948-l0C50 

12 ~ 52 4 1M 8 3 2 1 3 = 8 = 108-BGA 50 726-1153-ND 12.54 12.07 11.14 LM3S2948-1BZ50 

256 64 15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 = 8 = 108-BGA 50 726-1150-ND 9.94 8.30 7.66 LM3$2918-IBZ50 
15 ~ 52 4 500K 8 2: 2 2 2 — 8 _ 100-LQFP 50 726-1151-ND 9.94 8.30 7.66 LM3S2918-lQC50 

17 ~57 3 500K 3 3 1 1 3 4 4 1 100-LQFP 50 726-1066-ND 41:25 9.39 8.67 LM3S2939-l0C50 

18 ~ 57 3 500K 3 3 1 1 3 4 4 1 108-BGA 50 726-1152-ND 11.25 9.39 8.67 LM3$2939-1BZ50 

21 ~60 4 = _ 3 2 2 2 = 8 — 100-LQFP 50 726-1149-ND 9.61 8.03 741 LM3S2911-lQC50 

21 ~ 60 4 = _ 3 2 2 2 _- 8 = 108-BGA 50 726-1148-ND 9.61 8.03 7.41 LM3$2911-1BZ50 

USB Connected MCUs 

32 1~ 33 3 500K 6 2 1 2 = = 5 = 64-LOPF 50 726-1182-ND 9.53 7.95 7.34 LM3S5632-IQR50 

128 64 0~61 4 1M 8 2. 2 2 2 8 5 1 100-LQPF 50 726-1183-ND 12.51 10.45 9.64 LM3S5749-1QC50 
3~ 61 4 1M 8 2 2 2 2 8 8 1 100-LQPF 50 726-1181-ND 12.19 10.17 9.39 LM3S3748-l0C50 

Ethernet +CAN intemetworng MCUs 

96 64 7~ 36 4 1M 8 2 1 i 3 4 100-LQFP 50 726-1118-ND 12.56 10.48 9.68 LM3S8538-lQC50 
8 ~ 35 4 = 1 2 1 = = 2 = 100-LQFP 50 726-1117-ND 12.43 10.37 9.58 LM3$8530-lQC50 

32 10 ~ 31 4 = = 2 1 1 = = 2 = 100-LQFP 50 726-1119-ND 10.20 8.52 7.86 LM3S8630-lQC50 

128 4~38 4 500K 8 3 z 1 1 = 6 — 100-LQFP 50 726-1122-ND 11.23 9.37 8.65 LM3$8738-l0C50 
64 5 ~ 35 4 500K 4 2 1 1 3 = 4 _ 100-LQFP 50 726-1121-ND 18.33 15.31 14.13 LM3$8733-lQC50 

11 ~ 32 4 = = 2 1 1 = = 2 = 100-LQFP 50 726-1120-ND 13.30 11.10 10.25 LM3$8730-lQC50 

3~ 38 4 1M 8 3 1 2 3 = 6 = 100-LQFP 50 726-1125-ND 14.45 12.07 11.14 LM3S8938-lQC50 

4~38 4 1M 8 1 1 = 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1170-ND 13.01 10.87 10.03 LM3$8971-lQC50 

4~38 4 1M 8 1 1 _ 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1169-ND 13.01 10.87 10.03 LM3$8971-IBZ50 

5 ~ 42 4 500K 4 2 1 A 1 6 2 2 100-LQFP 50 726-1126-ND 15.83 13.21 12.20 LM3S8962-lQC50 

256 64 5 ~ 42 4 500K 4 2 1 1 1 6 2 2 108-BGA 50 726-1167-ND 15.83 13.21 12.20 LM3$8962-IBZ50 
6 ~ 36 4 1M 4 2 1 1 3 = 4 _ 100-LQFP 50 726-1124-ND 14.24 11.88 10.97 LM3S8933-lQC50 

13 ~ 34 4 = _ 1 1 1 = = 2 _— 100-LQFP 50 726-1123-ND 12.27 10.25 9.46 LM3$8930-lQC50 

17 ~ 46 4 i _— 2 2 1 = = 2 _ 100-LQFP 50 726-1127-ND 15.61 13.03 12.03 LM3$8970-lQC50 

17 ~ 46 4 = = 2: 2 1 =- _ 2 _ 108-BGA 50 726-1168-ND 15.61 13.03 12.03 LM3$8970-IBZ50 


t+ Minimum is number of pins dedicated to GPIO; additional pins are available if certain peripherals are not used; See data sheet for details 


achieved through dedicated motion control hardware (using the PWM pins) or through the motion control features of the general-purpose timers (using CCP pins); See data sheet for details 


Stellaris® Evaluation and Design Kits 


+ One timer available as RTC 


§ PWM motion control functionality can be 


Digi-Key Price Luminary Micro 
Description Part No. Each Part No. 
Supplemental DB28 Daughterboard for the LM3S101 Microcontroller (Development Kit Required). . 726-1024-ND 79.00 DB-LM3S101 
Supplemental DB28 Daughterboard for the LM3S102 Microcontroller (Development Kit Required, 726-1025-ND 79.00 DB-LM3S102 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S301 Microcontroller (Development Kit Required). . 726-1026-ND 79.00 DB-LM3S301 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S310, LM3S601 and LM3S801 Microcontrollers (Development Kit Required) .. 726-1027-ND 79.00 DB-LM3S801 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S315, LM3S316, LM3S611, LM3S613 and LM3S811 Microcontrollers (Develop! 726-1028-ND 79.00 DB-LM3S811 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S610, LM3S612, LM3S615, LM3S812, LM3S815 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1029-ND 79.00 DB-LM3S815 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S317, LM3S617 and LM3S817 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1030-ND 79.00 DB-LM3S817 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S618 and LM3S818 Microcontrollers (Development Kit Required) .......... 726-1031-ND 79.00 DB-LM3S818 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S328, LM3S628 and LM3S828 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1032-ND 79.00 DB-LM3S828 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S101 Microcontroller... 726-1033-ND 249.00 DK-LM3S101 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S102 Microcontroller . 726-1034-ND 249.00 DK-LM3S102 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S301 Microcontroller... 726-1035-ND 249.00 DK-LM3S301 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S310, LM3S601 and LM3S801 Microcontrollers. 726-1036-ND 249.00 DK-LM3S801 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S315, LM3S316, LM3S611, LM3S613, LM3S811 Microcontrollers 726-1037-ND 249.00 DK-LM3S811 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S610, LM3S612, LM3S615, LM3S812, LM3S815 Microcontrollers 726-1038-ND 249.00 DK-LM3S815 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S317, LM3S617, LM3S817 Microcontrollers. . 726-1039-ND 249.00 DK-LM3S817 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S618 and LM3S818 Microntrollers 726-1040-ND 249.00 DK-LM3S818 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S328, LM3S628 and LM3S828 Microcontrollers. . . 726-1041-ND 249.00 DK-LM3S828 
CrossFire LM3S102 Evaluation Kit.....................5. 726-1045-ND 99.00 IA-LM3S102 
IAR Kickstart Kit for Stellaris LM3S102 Microcontroller . 726-1046-ND 149.00 RA-LM3S102 
LM3S811 Evaluation Kit; Keil RealView 726-1044-ND 49.00 EKK-LM3S811 
LM3S811 Evaluation Kit; IAR Systems . 726-1043-ND 49.00 EKI-LM3S811 
LM3S811 Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1042-ND 49.00 EKC-LM3S811 
LM3S811 Evaluation Kit; Code Red Technologies . 726-1129-ND 49.00 EKT-LM3S811 
LM3S1968 Evaluation Kit; Keil RealView .. 726-1082-ND 59.00 EKK-LM3S1968 
LM3S1968 Evaluation Kit; [AR Systems... 726-1084-ND 59.00 EKI-LM3S1968 
LM3S1968 Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GN’ 726-1083-ND 59.00 EKC-LM3S1968 
LM3S1968 Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1130-ND 59.00 EKT-LM3S1968 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; Keil RealView . 726-1054-ND 69.00 EKK-LM3S6965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; IAR Systems.. 726-1052-ND 69.00 EKI-LM3S6965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU. 726-1050-ND 69.00 EKC-LM3S6965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1132-ND 69.00 EKT-LM3S6965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; Keil RealView ... 726-1053-ND 79.00 EKK-LM3S2965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; IAR Systems.... 726-1051-ND 79.00 EKI-LM3S2965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1049-ND 79.00 EKC-LM3S2965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; Code Red Technologies. 726-1131-ND 79.00 EKT-LM3S2965 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; Keil RealView . 726-1085-ND 89.00 EKK-LM3S8962 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; IAR Systems .. 726-1087-ND 89.00 EKI-LM3S8962 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; CodeSourcery F 726-1086-ND 89.00 EKC-LM3S8962 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1133-ND 89.00 EKT-LM3S8962 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; Keil RealView . 726-1184-ND 109.00 EKK-LM3S3748 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; IAR Systems .. 726-1185-ND 109.00 EKI-LM3S3748 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU. 726-1186-ND 109.00 EKC-LM3S3748 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; Code Red Technologie: 726-1187-ND 109.00 EKT-LM3S3748 
Intelligent Display Reference Design kit 726-1176-ND 219.00 RDK-IDM 
Serial-to-Ethernet Reference Design Kit 726-1177-ND 139.00 RDK-S2E 
AC Induction Motor Reference Design Kit . 726-1047-ND 379.00 RDK-ACIM 
Brushless DC Motor Control Reference Design Kit. 726-1128-ND 219.00 RDK-BLDC 
Stepper Motor Reference Design Kit 726-1048-ND 199.00 RDK-STEPPER 

Production Ready Modules Rolls 

Digi-Key Price Luminary Micro 
Description Part No. Each Part No. 
Intelligent Display Module 726-1174-ND 199.00 MDL-IDM 
Serial-to-Ethernet Module 726-1175-ND 49.00 MDL-S2E 
Stellaris® ACIM Control Board . 726-1171-ND 239.00 MDL-ACIM 
Brushless DC Motor Control Board 726-1172-ND 149.00 MDL-BLDC 
Stellaris Stepper Motor Control Board 726-1173-ND 169.00 MDL-STEPPER 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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| [ O g ZNEO™ Z16F Series 


The ZNEO Z16F Series of Flash microcontrollers represents Zilog’s evolution into 16-bit processing. The 
ZNEO Z16F CPU instruction set has been optimized for near single-cycle instructions yielding up to 20 
MIPS at 20MHz. Combined with 128KB of zero wait state internal Flash, powerful math functions, 32-bit ALU 
supporting 8, 16 and 32-bit operations, embedded 32 x 32 multiply/ 64 x 32 divide operations, 16-bit bus 


widths (and external 16-bit bus for the Z16F2811’s), the ZNEO Z16F delivers a powerful, yet cost effective 
microcontroller solution. A rich array of peripherals and analog features make this microcontroller suitable for 
a large number of applications from security panels to motor control. 

Features: * WDT * POR *VBO * 12-Channel, 10-bit ADC * Analog Comparator * Operational Amplifier 


Memory 
Size RAM vO Operating Speed Timers Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) Pins Voltage (MHz) (16-bit) Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
80-OQFP 269-4569-ND 7.80 5.85 4.33 | Z16F3211FI20SG 
ace ‘ ig LEBEN, 20 8 100-LQFP 269-4568-ND 7.95 5.97 4.41 | ZieF3211aL20sq_| 26%4537-ND 
80-QFP 269-4571-ND 8.43 6.33 4.69 | Z16F6411FI20SG 
Sak ‘i is ereeN 20 : 100-LQFP 269-4570-ND 8.58 6.44 4.76 | Zi6F6411AL20SG_| 269-4597-ND 
46 64-LOFP 269-4535-ND 8.49 6.37 471 | Z16F2810AG20SG 
46 68-PLCC 269-4536-ND 8.52 6.39 4.73 | Z16F2810VH20SG 
128K 4 76 2.7 ~3.6V 20 3 80-QFP 269-4567-ND 8.64 6.48 4.80 | Z1GF2810FI20SG | 269-4537-ND 
60 80-QFP 269-4534-ND 9.12 6.84 5.06 | Z16F2811FI20SG 
76 100-LQFP 269-4533-ND 9.24 6.93 5.14 | Z16F2811AL20SG 


Crimzon™ Z8 OTP Microcontrollers 


Zilog’s Crimzon family of microcontrollers is ideal for use in applications up to 128KB of one-time programmabl 
requiring infrared transmission capability. Based on the famous Z8 core, this memory, and a built-in learning amplifi 


le (OTP) memory or 64K read-only (ROM) Features: * WDT * LV Detect * POR * 2 Comparators *HVD * Speed: 8MHz 
er all of which contribute to significant bill * Timers 8/16-bit: 1/1 * Operating Voltage: 2.0V ~ 3.6V »* Temperature Range: 


family of microcontrollers provides up to 1KB random access memory (RAM), _ of material cost reductions. 0°C ~ 70°C 
OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) | (Bytes) | Lines | Package | Part No. il 25 100 | Part No. Tools (Bytes) | (Bytes) | Lines | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
20-DIP | 269-3854-ND® 396 297 2.20 |ZLP32300P2004G 20-DIP | 269-3414-ND 498 3.74 2.77 | ZLP32300P2032¢ 
16 | 20-SOIC | 269-3857-ND@ 3.66 275 2.03 |ZLP32300S2004G | 269-3398-ND 20-DIP | 269-4513-ND® 4.98 3.74 2.77 | ZLP32300P20326 
20-SSOP | 269-3851-ND® 3.66 275 2.03 | ZLP32300H2004G tg | 20-SOIC | 269-3415-ND 4.44 3.33 2.46 | 2LP32300820326 | »49 4599 np 
ae | 0987 28-DIP | 269-3855-ND® 4.29 3.22 2.39 | ZLP32300P2804G 20-SOIC | 269-4522-ND® 4.44 3.33 2.46 | ZLP32300820326 
24 | 28-SOIC | 269-3858-ND@ 3.75 2.82 2.09 | ZLP32300S2804G | 269-3398-ND 20-SSOP | 269-3416-ND 444 3.33 2.46 | ZLP32300H2032C 
28-SSOP | 269-3852-ND@ 3.75 282 2.09 | ZLP32300H2804G 20-SSOP | 269-4503-ND® 4.44 3.33 2.46 | ZLP32300H2032G 
go | 40-DIP |269-3856-ND@ © 4.65 3.49 2.59 | ZL P32300P40046 | na9 aa98 np 237 28-DIP_ | 269-3417-ND 5.07 3.81 2.81 | ZLP32300P2832¢ 
48-SSOP | 269-3853-ND@ 3.78 284 2.10 | ZLP32300H4804G 28-DIP | 269-4516-ND® 5.07 3.81 2.81 | ZLP32300P2832G 
20-DIP_ | 269-3422-ND 420.345 234 | 21P32300P20080 24 | 28-SOIC | 269-3418-ND 453 340 2.51 | ZLP3230082832C | 269-3398-ND 
20-DIP | 269-4511-ND® 4.20 3.15 2.34 | 2LP32300P20086 30K 28-SSOP | 269-3419-ND 4.53 3.40 2.51 | ZLP32300H2832C 
20-S0Ic. | 269-3423-ND 390 293 217 |2LP32300S20080 28-SSOP | 269-4507-ND® 4.53 3.40 2.51 | ZLP32300H2832G 
"S| co-soic | 269-4520-NDe® 390 293 217 |zupazs00szo08a_ |“ S828-NP 40-DIP_ | 269-3420-ND 5.46 4.10 3.04 | ZLP32300P4032¢ 
20-SSOP | 269-3424-ND 3.90 293 2.17 | ZLP32300H2008C 32 | 40-DIP | 269-4519-ND@ 5.46 410 3.04 | ZLP32300P4032G | 269-3398-ND 
20-SSOP | 269-4501-ND@ 3.90 293 2.17 |ZLP32300H2008G 48-SSOP | 269-4510-ND® 4.56 3.42 2.53 | ZLP32300H4832G 
28-DIP. | 269-3425-ND 456 3.42 2.53 | ZLP32300P2808C 20-DIP | 269-3839-ND® 5.79 4.35 3.21 | ZLP12840P2032G 
ax | 237 28-DIP | 269-4514-ND® 456 342 2.53 |ZLP32300P2808G 16 | 20-SOIC | 269-3845-ND@ 5.16 3.87 2.87 | ZLP12840S2032G | 269-3398-ND 
ng | 28-S0IC | 269-3426-ND 4.02 3.02 2.23 | ZLP32300S2808C | 69 298 np 4K 20-SSOP | 269-3833-ND® 5.16 3.87 2.87 | ZLP12840H2032G 
28-SOIC | 269-4523-ND@ 4.02 3.02 2.23 | ZLP32300S2808G 28-DIP | 269-3842-ND® 5.88 4A 3.26 | ZLP12840P2832G 
28-SSOP | 269-3427-ND 4.02 3.02 2.23 | ZLP32300H2808C 24 | 28-SOIC | 269-3848-ND@® 5.28 3.96 2.93 | ZLP12840S2832G | 269-3398-ND 
28-SSOP | 269-4504-ND@ 4.02 3.02 2.23 | ZLP32300H2808G 28-SSOP | 269-3836-ND@ 5.28 3.96 _2.93 | ZLP12840H2832G 
40-DIP eeeacele 492 369° 2.78 | 2. P2300P40086 20-DIP | 269-3840-ND® 6.36 4.77 3.54 | ZLP12840P20646 
32 | 40-DIP [eas iEND ee 492 3.69 2.73 | ZLPS2300P4008G | 569.3398-ND 16 | 20-SoIc | 269-3846-ND® 5.70 4.28 3.16 | ZLP12840S20646 | 269-3398-ND 
48-880? Po ery 402 3.02 2.24 | 2L.P32300H4808C ak | 1K 20-SSOP | 269-3834-ND@ 5.70 4.28 —_ 3.16 | ZLP12840H2064G 
48-SSOP | 269-4508-ND@ 4.02 3.02 2.24 | 2LP32300H4808G 
28-DIP | 269-3843-ND® 6.45 4.84 3.59 | ZLP12840P2864G 
20-DIP | 269-3406-ND 4.74 3.56 2.68 | ZLP32300P2016C 24 | o8-soic | 269-3849-ND® 5.82 4.37 «3.23 | ZLP12840S2864G_| 7693398-ND 
20-DIP | 269-4512-ND® 4.74 3.56 2.63 | ZLP32300P2016G ce ESECERGSS 700 sar a.90 [aLPiosaopzoee 
1g | 20-8010 Eales M17 313231 | ZLPS2300820160 | 969-3308-ND 16 | 20-soic | 269-3847-ND® 6.27 471 3.49 | ZLP12840S20966 | 269-3998-ND 
20-SOIC | 269-4521-ND® 417 3413 2.31 |ZLP32300S2016G ; : : 
oo-ssop Peaenannn Aad 9.4. 9.46: | supaongonsater 20-SSOP | 269-3835-ND® 6.27 4.71 3.49 | ZLP12840H2096G 
20-SS0P | 269-4502-ND® 444 3.33 2.46 | 2LP32300H2016G 96K | 1K 28-DIP | 269-3844-ND® 7.14 5.36 3.96 | ZLP12840P2896G 
28-DIP | 269-3409-ND 4.80 3.60 2.67 | ZLP32300P2816C a4 | 28-SOIG /2603850:ND@) 6.42 4.82 3.56 | ZLP12B40828966 | 950.3308-ND 
op-pip |260-4515-ND@ 480 3.60 267 | 2LP39900P28166 28-SOIC | 269-4667-ND® 7.47 5.61 3.56 | ZLP12840H2896G 
16K | 237 ag | 28S01C | 269-3410-ND 426 320 237 |21P32000828160 | 55 asop.np 28-SSOP | 269-3838-ND® 642 4.82 3.56 | ZLP12840H2896G 
28-SOIC | 269-4524-ND® 4.26 3.20 237 |ZLP32300S2816G 20-DIP | 269-3825-ND® 7.74 581 4.30 | ZLP12840P2028G 
28-SSOP | 269-3411-ND 4.26 3.20 2.37 | ZLP32300H2816C 16 | 20-SOIC | 269-3827-ND@ 690 5.18 3.84 | ZLP12840S2028G | 269-3398-ND 
28-SSOP | 269-4506-ND®@ 4.26 3.20 2.37 | ZLP32300H2816G ape aie 20-SSOP | 269-3823-ND@® 6.90 5.18 3.84 | ZLP12840H2028G 
40-DIP. | 269-3412-ND 516 3.87 2.87 | ZLP32300P4016C 28-DIP | 269-3826-ND® 7.86 5.90 4.36 | ZLP12840P2828G 
go | 40-DIP |269-4518-ND@ 5.16 3.87 2.87 | ZLP82300P40166 | na9 aa98 np 24 | 28-SOIC | 269-3828-ND@ 7.05 5.29 3.91 | ZLP12840S2828G | 269-3398-ND 
48-SSOP | 269-3413-ND 4.29 3.22 2.39 | ZLP32300H4816C 28-SSOP | 269-3824-ND® 7.05 5.29 3.91 | ZLP12840H2828G 
48-SSOP | 269-4509-ND@ 4.29 3.22 2.39 | 2LP32300H4816G : 
@ RoHS Compliant 


Crimzon RC Blaster™ Z8 OTP Microcontrollers 


The Crimzon RC Blaster microcontroller and database solution supports the increasing demand of 


adding universal remote control functionality into systems quickly and easily. Included in this device is a = a 7 

coingrehenslye North American infrared (IR) code atsbage derived from Zilog's highly-acclaimed ZBASE®. Ou || ie Wo) DinEKey Lilac Zilog Development 
The database covers the major brands and keys for TV, VCR, DVD, cable, satellite and audio systems. (Bytes) | (Bytes) | Lines | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. Tools 
Features: * Low-power Stop-Mode consumption -2yA (Typical) * Operating Voltage: 2.0V ~ 3.6V 20-SSOP | 269-4679-5-ND 7.14 5.36 3.97 | ZLPBLSTOH2064GR55W4 

. Comprehensive North American, 6-in-1, plus European Satellite and Cable database included with no 64K 1K 16 20-DIP | 269-4680-5-ND 7.86 5.90 4.37 | ZLPBLSTOP2064GR55W4 | 269-4682-ND 
separate licensing fees * Hardware jumper and command configurable 

Note: Purchase of licensed kit is required before use of RC Blaster IC. 20-SOIC |_269-4681-5-ND 7.14 5.36 3.97 | ZLPBLSTOS2064GR55W4 


NEW! Crimzon® Infrared Microcontrollers 


— ZLF645 Series Flash MCUs 


Flash RAM 1/0 Digi-Key Tube Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) Lines Package Part No. i] 25 100 Part No. Tools 
64K 1K 16 28-SOIC 269-4707-5-ND 3.06 2.30 171 ZLF645E0S2864G 269-4682-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
668 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


| [ O g Z8 GP™ OTP Microcontrollers 


The ZGP323H/L and ZGR163L/323L are OTP and ROM-based members of Zilog’s new Z8 GP™ MCU family of general- 
purpose microcontrollers. Offering 237 bytes of general-purpose RAM and up to 32KB of OTP memory, Zilog’s Z8 GP 
MCU family provides support for standard, extended, and automotive temperature ranges. The low-voltage series supports 
voltage ranges from 2.0V to 3.6V, making it perfect for low-power applications. The high-voltage series supports voltage 


ranges from 2.0V to 5.5V. Both series offer fast-executing memory use, high GPIO, sophisticated interrupts, input/output 
bit manipulation, automated pulse generation/reception, and internal key-scan pull up resistors. Features: * WDT * LV 
Detect *POR *2 Comparators * HVD »* Speed: 8MHz » Timer/Counters (8/16-bit): 1/1 * Temperature Range: Commercial 
0°C ~ 70°C, Extended -40°C ~ 105°C, Automotive -40°C ~ 125°C * Development Tool: 269-3390-ND 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog 
(Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog 
(Bytes)| Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 


4KB Program Memory Size 


8KB Program Memory Size 


Automotive | 20-SSOP | 269-4308-ND® 318 239 1.76 | ZGP323HAH2004G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4332-ND@ 312 234 1.74 | ZGP323HAS2004G 

Extended | 20-SSOP | 269-3502-ND 3.06 2.30 1.70 | ZGP323HEH2004C 

Extended | 20-SSOP | 269-4340-ND® 3.06 230 1.70 | ZGP323HEH2004G 

Extended | 20-SOIC | 269-3526-ND 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HES2004C 
16 | 20~5.5V} Extended | 20-SOIC | 269-4364-ND@ 3.03 2.28 = 1.69 | ZGP323HES2004G 
Commercial | 20-SSOP | 269-4372-ND@ 2.94 2.21 1.64 | ZGP323HSH2004G 
Commercial | 20-DIP | 269-3549-ND 3.42 2.57 = 1.90 | ZGP323HSP2004C 
Commercial | 20-DIP | 269-4384-ND@ 3.42 2.57 1.90 | ZGP323HSP2004G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3561-ND 2.94 2.21 1.63 | ZGP323HSS2004C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4396-ND@ 2.94 2.21 1.63 | ZGP323HSS2004G 
Automotive | 20-SSOP | 269-4404-ND@ 2.91 219 1.61 | ZGP323LAH2004G 
Automotive | 20-DIP | 269-4416-ND® 3.36 2.52 1.87 | ZGP323LAP2004G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4428-ND® 2.88 216 1.60 | ZGP323LAS2004G 

Extended | 20-SSOP | 269-3569-ND 282 212 1.56 | ZGP323LEH2004C 

Extended | 20-SSOP | 269-4436-ND@ 2.82 212 1.56 | ZGP323LEH2004G 

Extended 20-DIP | 269-3581-ND 3.27, 2.46 = 1.81 | ZGP323LEP2004C 

Extended 20-DIP | 269-4447-ND® 3.27 2.46 ~=—1.81 | ZGP323LEP2004G 
16 | 2.0~3.6V} Extended | 20-SOIC | 269-3593-ND 2.76 2.07 1.54 | ZGP323LES2004C 

Extended | 20-SOIC | 269-4459-ND@ 276 2.07 1.54 | ZGP323LES2004G 
Commercial | 20-SSOP | 269-3601-ND 2.70 2.03 1.50 | ZGP323LSH2004C 
Commercial | 20-SSOP | 269-4467-ND@ 270 2.03 1.50 | ZGP323LSH2004G 
Commercial | 20-DIP | 269-3616-ND 3.12 2.34 1.74 | ZGP323LSP2004C 
Commercial | 20-DIP | 269-4479-ND@ 312 234 1.74 | ZGP323LSP2004G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3628-ND 2.67 = 2.01 1.49 | ZGP323LS$S2004C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4491-ND® 2.67 2.01 1.49 | ZGP323LS$S2004G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4312-ND® 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HAH2804G 
Automotive | 28-DIP | 269-4324-ND® 3.72 2.79 2.06 | ZGP323HAP2804G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4336-ND@ 3.24 243 = 1.80 | ZGP323HAS2804G 

Extended | 28-SSOP | 269-3506-ND 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HEH2804C 

Extended | 28-SSOP | 269-4344-ND® 312 2.34 1.74 | ZGP323HEH2804G 

Extended 28-DIP | 269-3518-ND 3.57 2.68 = 1.99 _ | ZGP323HEP2804C 

Extended 28-DIP | 269-4356-ND® 3.57 2.68 = 1.99 | ZGP323HEP2804G 
24 |2.0~5.5V| Extended | 28-SOIC | 269-3530-ND 3.12 234 1.74 | ZGP323HES2804C 

Extended | 28-SOIC | 269-4368-ND® 312 234 1.74 | ZGP323HES2804G 
Commercial | 28-SSOP | 269-3538-ND 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSH2804C 
Commercial | 28-SSOP | 269-4376-ND® 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSH2804G 
Commercial | 28-DIP | 269-3553-ND 3.48 9 2.61 1.93 | ZGP323HSP2804C 
Commercial | 28-DIP | 269-4388-ND@ 348 = 2.61 1.93 | ZGP323HSP2804G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3565-ND 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSS2804C 
Commercial | 28-SOIC | 269-4400-ND@ 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSS2804G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4408-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAH2804G 
Automotive | 28-DIP | 269-4420-ND@ 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LAP2804G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4432-ND® 3.00 2.25 = 1.66 | ZGP323LAS2804G 

Extended | 28-SSOP | 269-3573-ND 2.85 2.14 1.59 | ZGP323LEH2804C 

Extended | 28-SSOP | 269-4439-ND@ 285 214 1.59 | ZGP323LEH2804G 

Extended 28-DIP | 269-3585-ND 3.30 248 1.84 | ZGP323LEP2804C 

Extended 28-DIP | 269-4451-ND® 3.30 248 1.84 | ZGP323LEP2804G 
24 | 2.0~3.6V| Extended | 28-SOIC | 269-3597-ND 2.85 2.14 1.59 | ZGP323LES2804C 

Extended | 28-SOIC | 269-4463-ND® 2.85 214 1.59 | ZGP323LES2804G 
Commercial | 28-SSOP | 269-3605-ND 2.76 2.07 1.53 | ZGP323LSH2804C 
Commercial | 28-SSOP | 269-4471-ND® 276 2.07 1.53 | ZGP323LSH2804G 
Commercial | 28-DIP | 269-3620-ND 3.21 2.41 1.79 | ZGP323LSP2804C 
Commercial | 28-DIP | 269-4483-ND® 3.21 2.41 1.79 | ZGP323LSP2804G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3632-ND 285 2.14 1.58 | ZGP323LSS2804C 
Commercial | 28-SOIC | 269-4495-ND@ 285 214 1.58 | ZGP323LSS2804G 
Automotive | 40-DIP | 269-4328-ND@ 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HAP4004G 

Extended 40-DIP | 269-4360-ND® 3.93 2.95 2.19 | ZGP323HEP4004G 
Commercial | 40-DIP | 269-3557-ND 3.84 2.88 2.13 | ZGP323HSP4004C 
Commercial | 40-DIP | 269-4392-ND@ 3.84 2.88 2.13 | ZGP323HSP4004G 
Automotive | 40-DIP | 269-4424-ND® 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LAP4004G 

Extended 40-DIP | 269-3589-ND 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LEP4004C 
32 | 2.0~3.6V| Extended 40-DIP | 269-4455-ND® 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LEP4004G 
Commercial | 40-DIP | 269-3624-ND 3.57 2.68 ~=—- 1.99 | ZGP323LSP4004C 
Commercial | 40-DIP | 269-4487-ND@ 3.57 2.68 1.99 | ZGP323LSP4004G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4316-ND@ 3.27. 246 = 1.81 | ZGP323HAH4804G 

Extended | 48-SSOP | 269-3510-ND 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HEH4804C 
32 | 2.0~5.5V} Extended | 48-SSOP | 269-4348-ND® 312 234 1.74 | ZGP323HEH4804G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3542-ND 3.03 2.28 =: 1.69 _ | ZGP323HSH4804C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4380-ND® 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HSH4804G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4412-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAH4804G 

Extended | 48-SSOP | 269-3577-ND 2.88 2.16 1.60 | ZGP323LEH4804C 
32 | 2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP | 269-4443-ND® 2.88 216 1.60 | ZGP323LEH4804G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3609-ND 2.76 2.07 1.54 | ZGP323LSH4804C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4475-ND® 2.76 2.07 1.54 | ZGP323LSH4804G 


237 


32 | 2.0 ~5.5V 


Automotive | 20-SSOP | 269-4309-ND® 3.30 248 1.83 | ZGP323HAH2008G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4333-ND® 3.27 2.46 = 1.81 | ZGP323HAS2008G 
Extended | 20-SSOP | 269-3503-ND 3.18 2.39 1.76 | ZGP323HEH2008C 
Extended | 20-SSOP | 269-4341-ND® 3.18 2.39 1.76 | ZGP323HEH2008G 
Extended 20-DIP_ | 269-3515-ND 3.63 2.73 2.01 | ZGP323HEP2008C 
Extended | 20-SOIC | 269-3527-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HES2008C 


16 /20=36y Extended | 20-SOIC | 269-4365-ND® 312 2.34 1.74 | ZGP323HES2008G 
Commercial | 20-SSOP | 269-4373-ND® 3.06 2.30 1.70 | ZGP323HSH2008G 
Commercial | 20-DIP | 269-3550-ND 3.54 2.66 1.96 | ZGP323HSP2008C 
Commercial | 20-DIP_ | 269-4385-ND@ 3.54 2.66 1.96 _ | ZGP323HSP2008G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3562-ND 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HSS2008C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4397-ND® 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HSS2008G 
Automotive | 20-SSOP | 269-4405-ND® 3.00 2.25 1.67 | ZGP323LAH2008G 
Automotive | 20-DIP | 269-4417-ND® 3.48 = 2.61 1.93 | ZGP323LAP2008G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4429-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAS2008G 
Extended | 20-SSOP | 269-3570-ND 2.91 219 1.61 | ZGP323LEH2008C 
Extended | 20-SSOP | 269-4528-ND® 2.91 219 1.61 | ZGP323LEH2008G 
Extended 20-DIP | 269-4448-ND® 3.36 2.52 1.87 | ZGP323LEP2008G 
16 |2.0~3.6V Extended | 20-SOIC | 269-3594-ND 2.88 216 1.60 | ZGP323LES2008C 
Extended | 20-SOIC | 269-4460-ND® 2.88 216 1.60 | ZGP323LES2008G 
Commercial | 20-SSOP | 269-3602-ND 2.82 212 1.56 | ZGP323LSH2008C 
Commercial | 20-SSOP | 269-4468-ND® 2.82 212 1.56 | ZGP323LSH2008G 
Commercial | 20-DIP | 269-3617-ND 3.27 2.46 1.81 | ZGP323LSP2008C 
Commercial | 20-DIP | 269-4480-ND® 3.27. 2.46 1.81 | ZGP323LSP2008G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3629-ND 2.85 214 1.58 | ZGP323LSS2008C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4492-ND® 2.85 214 1.58 | ZGP323LSS2008G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4313-ND® 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HAH2808G 
Automotive | 28-DIP | 269-4325-ND® 3.81 2.86 2.11 | ZGP323HAP2808G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4337-ND® 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HAS2808G 
Extended | 28-SSOP | 269-3507-ND 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HEH2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-4345-ND@ 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HEH2808G 
Extended 28-DIP | 269-3519-ND 3.72 279 2.06 | ZGP323HEP2808C 
94 |ogeesy Extended 28-DIP | 269-4357-ND@ 3.72 279 2.06 | ZGP323HEP2808G 


Extended | 28-SOIC | 269-3531-ND 3.24 243 1.80 | ZGP323HES2808C 
Extended | 28-SOIC | 269-4369-ND® 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HES2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-4377-ND@ 312 2.34 1.74 | ZGP323HSH2808G 
Commercial | 28-DIP | 269-3554-ND 3.57 2.68 1.99 | ZGP323HSP2808C 
237 Commercial | 28-DIP | 269-4389-ND® 3.57 2.68 = 1.99 _ | ZGP323HSP2808G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3566-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HSS2808C 
Commercial | 28-SOIC | 269-4401-ND® 312 2.34 1.74 | ZGP323HSS2808G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4409-ND® 3.09 2.32 1.71 | ZGP323LAH2808G 
Automotive | 28-DIP | 269-4421-ND® 3.54 2.66 1.97 | ZGP323LAP2808G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4433-ND® 3.09 2.32 1.71 | ZGP323LAS2808G 
Extended | 28-SSOP | 269-3574-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH2808C 
24 |2.0~3.6V| Extended 28-DIP | 269-3586-ND 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LEP2808C 
Extended | 28-SOIC | 269-3598-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2808C 
Commercial | 28-SSOP | 269-3606-ND 2.85 214 1.59 | ZGP323LSH2808C 
Commercial | 28-DIP | 269-3621-ND 3.30 248 1.84 | ZGP323LSP2808C 
Commercial | 28-SOIC | 269-3633-ND 2.91 219 1.62 | ZGP323LSS2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-4440-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH2808G 
Extended 28-DIP | 269-4452-ND@ 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LEP2808G 
Extended | 28-SOIC | 269-4464-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-4472-ND® 2.85 214 1.59 | ZGP323LSH2808G 
Commercial | 28-DIP | 269-4484-ND® 3.30 248 1.84 | ZGP323LSP2808G 
Commercial | 28-SOIC | 269-4496-ND® 2.91 219 1.62 | ZGP323LSS2808G 
Automotive | 40-DIP | 269-4329-ND® 417 313 2.31 | ZGP323HAP4008G 
Extended 40-DIP | 269-3523-ND 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HEP4008C 
32 | 2.0~5.5V| Extended 40-DIP | 269-4361-ND@ 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HEP4008G 
Commercial | 40-DIP | 269-3558-ND 3.93 2.95 2.19 | ZGP323HSP4008C 
Commercial | 40-DIP | 269-4393-ND® 3.93 2.95 2.19 | ZGP323HSP4008G 
Automotive | 40-DIP | 269-4425-ND® 3.90 2.93 2.16 | ZGP323LAP4008G 
Extended 40-DIP | 269-3590-ND 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LEP4008C 
32 | 2.0~3.6V| Extended 40-DIP | 269-4456-ND@ 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LEP4008G 
Commercial | 40-DIP | 269-3625-ND 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LSP4008C 
Commercial | 40-DIP | 269-4488-ND® 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LSP4008G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4317-ND® 3.36 2.52 1.87 | ZGP323HAH4808G 
Extended | 48-SSOP | 269-3511-ND 3.27, 2.46 1.81 | ZGP323HEH4808C 
32 | 2.0~5.5V| Extended | 48-SSOP | 269-4349-ND® 3.27. 2.46 1.81 | ZGP323HEH4808G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3543-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HSH4808C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4381-ND® 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HSH4808G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4413-ND® 312 2.34 1.73 | ZGP323LAH4808G 
Extended | 48-SSOP | 269-3578-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH4808C 
32 | 2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP | 269-4444-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH4808G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3610-ND 2.88 216 1.60 | ZGP323LSH4808C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4476-ND® 2.88 2.16 1.60 | ZGP323LSH4808G 
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Z8 GP™ OTP Microcontrollers (cont) 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog 
(Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. fl 25 100 | Part No. (Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
16KB Program Memory Size 32KB Program Memory Size 
Automotive | 20-SSOP | 269-4310-ND@ 3.39 2.55 1.89 | ZGP323HAH2016G Automotive | 20-SSOP | 269-4311-ND® 3.48 = 2.61 1.93 | ZGP323HAH2032G 
Automotive | 20-DIP |269-4390-ND® 3.84 2.88 2.14 | 2@Pa0aHAP2016G Automotive | 20-DIP | 269-4323-ND@ 3.96 297 2.20 | ZGP323HAP2032G 
Automotive | 20-S01c (ERIN «nag 252-187. | zepapaHAsoOIEG Automotive | 20-SOIC | 269-4335-ND@ 348 261 1.93 | ZGP323HAS2032G 
Extended | 20-SSOP | 269-3504-ND 330 248 1.83 | ZGP323HEH2016C Extended | 20-S80P eee = 936 2.52 1.87 | ZGPa2aHEH20826 
Extended | 20-SSOP | 269-4342-ND@ 3.30 2.48 1.83 | ZGP323HEH20166 Extended _| 20-S50P FZSESEAENES 3.98 252 1.87 | ZGPAZGHEN 20826 
Extended | 20-DIP |269-3517-ND 3.84 288 2.14 | ZGP323HEP20320 
Extended / 20-DIP |269351G:NDS) 3.72 2.79 2.07 | ZGP823HEP2016C Extended | 20-DIP |269-4355-ND® 3.84 288 2.14 | ZGP323HEP2032G 
16 |2.0~5.5V) Extended | 20-SOIC | 269-3528-ND 327 246 1.81 | Z@Pa23HES2016C Extended | 20-S0IC 1269-3599-ND 3.96 259 187 | z@Pa0aHESo0aec 
Extended | 20-SOIC | 269-4366-ND® 3.27 2.46 1.81 | ZGP323HES2016G 16 |20-59V) evtended | 20-S0IC |269-4367-ND® 3:36 2.52 1.87 | ZGP323HES2032 
Commercial | 20-SSOP | 269-4374-ND®@ 3.18 2.39 1.76 | ZGP323HSH2016G Commercial | 20-SSOP | 269-4375-ND® 3.27 246 1.81 | ZGP323HSH2032G 
Commercial | 20-DIP_|269-3551-ND_ 3.63 2.73 2.01 | ZGP323HSP2016C Commercial | 20-CDIP | 269-3546-ND 25.50 1913 9.35 | Z@P323HSK2032E 
Commercial | 20-DIP | 269-4386-ND® 3.63 273 201 | ZGP323HSP2016G Commercial | 20-DIP | 269-3552-ND 372 279 207 | ZGP323HSP2032C 
Commercial | 20-SOIC | 269-3563-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HSS2016C Commercial | 20-DIP | 269-4387-ND® 3.72 2.79 2.07 | ZGP323HSP2032G 
Commercial | 20-SOIC | 269-4398-ND® 312 234 1.74 | ZGP323HSS2016G Commercial | 20-SOIC | 269-3564-ND 3.27 246 1.81 | ZGP323HSS2032C 
Automotive | 20-SSOP | 269-4406-ND® 312 234 1.74 | ZGP323LAH2016G Commercial | 20-SOIG 2GRSISHeNNS 3.27 2.46 1.81 | ZaPa2aHs820026 
Automotive | 20-DIP | 269-4418-ND® 3.57 268 1.99 | ZGP323LAP20166 ee pe BA aes bs pet bie bape 
utomotive a = | b: be H 
Automotive | 20-SOIC | 269-4430-ND® 3.12 234 1.73 | ZGP323LAS2016G Automotive | 2o-soic FONT «=og2) 241 179 | zepazaLaszoane 
Extended | 20-SSOP | 269-4437-ND@ 3.00 225 1.67 | ZGP323LEH2016G extended | 20-880 (ORRERENBIM 349 234 173 | zepapsLenpoaoc 
Extended | 20-DIP | 269-3583-ND 3.48 2.61_—*1.93 | ZGP323LEP2016C Extended | 20-SSOP | 269-4438-ND@ 3.12 234 1.73 | ZGP323LEH2032G 
Extended | 20-DIP | 269-4449-ND@ 348 261 1.93 | Z@P323LEP2016G Extended | 20-DIP |260-3584.ND 57 2.68 1.99 | zaP323LEP20320 
te |20-a6y| Extended | 20-SOIC | 269-3595-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2016C Extended | 20-DIP |269-4450-ND@ 3.57 268 1.99 | ZGP323LEP20326 
Extended | 20-SOIC | 269-4461-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2016G te |20-a6v| Extended | 20-Soic |269-3596-ND 3.12 2.84 1.73 | Z@P328LES2032¢ 
Commercial | 20-SSOP | 269-3603-ND 291 219 1.61 | ZGP323LSH2016C Extended | 20-SOIC | 269-4462-ND® 3.12 234 1.73 | ZGP323LES20326 
Commercial | 20-SSOP | 269-4469-ND@ 291 219 1.61 | ZGP323LSH2016G Commercial | 20-SSOP | 269-3604-ND 3.00 2.25 ‘1.66 | ZGP323LSH2032C 
Commercial | 20-DIP |269-3618-ND 336. 252 187 | Z@P32aLSP2016C Commercial | 20-SSOP | 269-4470-ND® 300 225 1.66 | Z@P323LSH20326 
Commercial | 20-DIP (CORE 326259 1.87 | Zepacaisp2niaG Commercial | 20-CDIP | 269-3613-ND 25.50 1913 9.35 | Z@P323LSK2032E 
Commercial | 20-S0Ic | 269-3630-ND 2.91 219 1.62 | ZGP323LSS2016C Commercial | 20-DIP (Zevon §8=6348) 2.61 1.93 | 24P8231$P20326 
Commercial | 20-SOIC | 269-4493-ND@ 2.91 219 __1.62 | ZaP323L8S2016G seeds a Pee an Pb bye pep eee 
Automotive | 26-SSOP [ibtaaguaeg = 945 2.59 1.91 | ZGPS28HAH2B166 Commercial | 20-SOIC | 269-4494-ND@ 3.00 2.25 _1.66 | 2GP323LSS20326 
Automotive | 28-DIP [ibiaeeuaeg §=9990) «(2.03 2.17 | ZGPS23HAP2B166 Automotive | 28-SSOP | 269-4315-ND® 3.57 2.68 1.99 | ZGP323HAH28326 
Automotive | 28-SOIC | 269-4338-ND® 3.45 259 1.91 | ZGP323HAS2816G Automotive | 28-DIP |269-4327-ND@® 4.02 3.02 2.23 | Z@P323HAP2aa2G 
Extended | 28-SSOP | 269-3508-ND 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HEH2816C Automotive | 28-SOIC | 269-4339-ND@ 3.57 2.68 1.99 | ZGP323HAS2832G 
Extended | 28-SSOP | 269-4346-ND® 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HEH2816G Extended | 28-SSOP | 269-4347-ND@ 3.45 259 1.91 | ZGP323HEH2832G 
Extended 28-DIP | 269-3520-ND 3.81 2.86 2.11 | ZGP323HEP2816C Extended 28-DIP | 269-3521-ND 3.90 2.93 2.17 | ZGP323HEP2832C 
16 |2.0~5.5V) Extended | 28-DIP | 269-4358-ND@ 3.81 286 2.11 | ZGPa23HEP2816G Extended | 28-DIP | 269-4359-ND@ 3.90 293 2.17 | 2GP323HEP2832G 
Extended 28-SOIC | 269-4370-ND@ 3.36 252 14.86 | ZGP323HES2816G 16 | 2.0~5.5V| Extended 28-SOIC | 269-4371-ND® 3.45 2.59 1.91 | ZGP323HES2832G 
Commercial | 28-SSOP HEMMER 3.24 «2.43.80. | Zqpaaanisuoatac Commercial | 28-SSOP | 269-3541-ND 3.36 252 1.86 | Z@P323HSH2832C 
Commercial | 28-SSOP | 269-4378-ND@ 3.24 243 1.80 | Z4P323HSH2816G Commercial | 28-SSOP |2694379-ND@ 3.36 252 1.86 / ZGP323HSH28326 
; ; mee sa Commercial | 28-CDIP | 269-3547-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323HSK2832E 
237 Gommercial | 28-DIP [iaeeguags $= 372 2.79 2.06 | ZGPS23HSP28160 Commercial | 28-DIP |269-3556-ND 381 286 211 | Z@P323HSP2832C 
Commercial | 28-DIP (elu, $863 72 «6279 «2.06 | ZaPS23HSP2Bi66 Commercial | 28-DIP | 269-4391-ND@ 3.81 2.86 2.11 | ZGP323HSP28326 
Commercial | 28-SOIC | 269-3567-ND 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HSS2816C Commercial | 28-Solc | 269-3568-ND 3.36 252 1.86 | ZGP323HSS2832C 
Commercial | 28-SOIC [[ZO84S02:ND@) 9.24 2.43 1.80 | ZG4P323H8S26166 Commercial | 28-SOIC | 269-4403-ND@ 3.36 2.52 _‘1.86 | ZGP323HSS2832G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4410-ND® 3.18 = 2.39 1.77 | ZGP323LAH2816G Automotive | 28-SSOP | 269-4411-ND® 3.30 2.48 1.83 | ZGP323LAH2832G 
Automotive | 28-DIP | 269-4422-ND® 3.66 275 2.03 | ZGP323LAP2816G Automotive | 28-DIP | 269-4423-ND@ 3.75 2.82 2.09 | ZGP323LAP2832G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4434-ND@® 3.18 239 1.77 | ZGP323LAS2816G Automotive | 28-SOIC | 269-4435-ND® 3.30 248 1.83 | ZGP323LAS28326 
Extended | 28-SSOP | 269-3575-ND 3.09 232 1.71 | Z@P323LEH2816C Extended | 28-SSOP | 269-3576-ND 3.18 239 1.77 | ZGP323LEH2832C 
Extended 28-SSOP | 269-4441-ND® 3.09 2.32 4.71. | ZGP323LEH2816G Extended | 28-SSOP | 269-4442-ND® 3.18 2.39 1.77 | ZGP323LEH2832G 
Extended | 28-DIP | 269-3587-ND 3.54 266 1.97 | ZGP323LEP2816C Extended ) 26-DIP ovecuegs §=9906 62.75 2.03 | ZEPS2SLEP26220 
Extended | 28-DIP | 269-4453-ND® 3.54 266 1.97 | ZGP323LEP2816G Sie | Since Shai ae can ee a a ea enh: 
0 ~ 3. xtende - - | a et *) 
1 p20 seu Boos hae Rae on ae shoei Commercial | 28-SSOP | 269-3608-ND 3.09 2.32 1.71 | ZapazaLsH2es2c 
: ; ; : Commercial | 28-SSOP | 269-4474-ND@ 309 2392 1.71 | Z@P323LSH28326 
Commercial | 26-SS0P [ZGUSOURNDMS 3.00 2.25 1.66 | 2GP323LSH26160 Commercial | 28-CDIP | 269-3614-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323LSK2832E 
Commercial | 28-SSOP | 269-4473-ND@ 3.00 225 1.66 | ZGP323LSH2816G Commercial | 28-DIP |269-2623-ND 354 266 1.97 | zaPa2a1SP2890C 
Commercial | 28-DIP | 269-3622-ND 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LSP2816C Commercial | 28-DIP | 269-4486-ND@® 354 266 1.97 | ZGP323LSP2832G 
Commercial | 28-DIP | 269-4485-ND® 3.42 257 1.90 | ZGP323LSP2816G Commercial | 28-SOIC | 269-3635-ND 324 243 1.80 | Zapa23Lss2832C 
Commercial | 28-SOIC | 269-3634-ND 3.00 225 1.67 | ZGP323LSS2816C Commercial | 28-SOIC | 269-4498-ND@ 3.24 2.43 1.80 | Z@P323L8828326 
Commercial | 28-SOIC | 269-4497-ND@ 3.00 225 1.67 | ZGP323LSS2816G Automotive | 40-DIP |269-4331-ND@ 438 3.29 2.43 | ZGP323HAP4032G 
Automotive | 40-DIP | 269-4330-ND@ 4.26 3.20 2.37 | ZGP323HAP4016G Extended | 40-DIP | 269-3525-ND 426 3.20 © 2.37 | ZGP323HEP4032C 
Extended | 40-DiP [OGGERMENOIMN = 447 «23.13 2.81 | zqpazanEPdotec ao |o0~ssy| Extended | 40-DIP | 269-4363-ND® 426 © 3.20 2.37 | ZaPa2sHeP4o32G 
32 |2.0~-5.5V) Extended | 40-DIP | 269-4362-ND® 4.17 343 2.31 | ZGP323HEPA016G Commercial | 40-CDIP |:269°3548:ND)) 25.50 19.13 9.85 | ZGP323HSK4032E 
come | 036 (ras Axe Seta [epee ee ane 
Commercial | 40-DIP | 269-4394-ND@ 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HSP4016G : 
Automotive | 40-DIP |269-4427-ND@® 4.11 3.09 2.29 | GP323LAP4032G 
Automotive | 40-DIP | 269-4426-ND® 4.02 3.02 2.23 | ZGP323LAP4016G Extended | 40-01? (OESERGMNEMM 409 302 293 | zepaaLepaoazc 
Extended | 40-DIP j2oUcoINDR) = 3.90 2.93 2.16 | ZGP323LEPA016C a2 |20~aey| Extended | 40-DIP |269-4458-ND@ 4.02 3.02 2.23 | ZePs2aLEP40326 
32 | 2.0~3.6V} Extended 40-DIP | 269-4457-ND® 3.90 2.93 2.16 | ZGP323LEP4016G . Commercial | 40-CDIP | 269-3615-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323LSK4032E 
Commercial | 40-DIP | 269-3626-ND 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LSP4016C Commercial | 40-DIP | 269-3627-ND 3.90 293 2.16 | ZGP323LSP4032C 
Commercial | 40-DIP | 269-4489-ND® 3.78 284 2.10 | ZGP323LSP4016G Commercial | 40-DIP | 269-4490-ND@ 390 293 2.16 | Z@P323L$P40326 
Automotive | 48-SSOP | 269-4318-ND® 3.48 261 1.93 | ZGP323HAH4816G Automotive | 48-SSOP | 269-4319-ND® 357 268 1.99 | ZGP323HAH4326 
Extended | 48-SSOP | 269-3512-ND 3.36 252 1.87 | ZGP323HEH4816C Extended | 48-SSOP | 269-3513-ND 3.48 2.61 1.93 | ZGP323HEH4832C 
32 |2.0~5.5V) Extended | 48-SSOP | 269-4350-ND@ 3.36 252 1.87 | ZGP323HEH4816G 32 |2.0~5.5V) Extended | 48-SSOP |2634951-ND@ = 3.48 = 2.61 1.93. / ZGP323HEH48326 
Commercial | 48-SSOP | 269-3544-ND 3.27 2.46 1.81 | ZGP323HSH4816C Commercial ) 48-SSOP | 269-3545-ND/ 3.36 2.52 1.87 | ZGP823HSH48326 
Commercial | 48-SSOP | 269-4382-ND@ 3.27 2.46 1.81 | ZGP323HSH48166 Commercial | 48-SS0P R2GRISEGNDS 9.36 262 1.87 | ZaPa23HSHI826 
Automotive | 48-SSOP | 269-4414-ND® 3.21 2.41 1.79 | ZGP23LAH4816G ean | areca, EEE so, oot 170 |cepoenanaon 
Extended | 48-SSOP (2eveonOm §=6312 284 1.78 | ZGPS23LEH4B16C 32 |2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP | 269-4446-ND@® 3.21 2.41 1.79 | ZGP323LEH48326 
32 |2.0~3.6V) Extended | 48-SSOP | 269-4445-ND@ 3.12 234 1.73 | ZGP323LEH4816G Commercial | 48-SSOP |269-9612-ND 312 234 1.73 | zapa0a1SH48a0C 
Commercial | 48-SSOP | 269-3611-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LSH4816C Commercial | 48-SSOP | 269-4478-ND® 3.12 234 1.73 | ZGP323LSH4832G 
Commercial | 48-SSOP | 269-447-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LSH48166 | § RoHS Compliant 
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] [ O Og Z8 Encore!® Flash Microcontrollers 


Zilog redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and the 
high-performance register-to-register architecture. Z8 Encore! MCU accelerates design development while 
reducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across 


the entire family. Incorporate the Z8 Encore! into new designs or upgrade from the existing Z8 architecture. 
Features: * Program Memory Type: Flash and On-Chip » Special Features: POR, VBO and WDT * COMM Inter- 


faces: 12C, UART and OCD 


Memory Size Clock | Timer/ 
Program RAM | I/O Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC (Vv) (MHz) | (16-bit) Temp. Package | Part No. i 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 8-DIP | 269-3745-ND@ 2.40 1.80 1.34 | Z8F0113PBO05EG 
Commercial! 8-DIP | 269-3746-ND@ 219 1.65 1.21 | Z8F0113PBO05SG 
Extended | 8-QFN | 269-3747-ND@ 2.40 1.80 1.34 | Z8F0113QB005EG 
¢ DARE — ef SS 8 ’ Commercial} 8-QFN | 269-3748-ND@ 219 1.65 1.21 | Z8F0113QB005SG abe ae62-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3749-ND@ 2.40 1.80 1.34 | Z8F0113SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3750-ND@ 219 1.65 1.21 | Z8F0113SBO05SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3430-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0113HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-3988-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3431-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3989-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3434-ND 282 242 1.57 | Z8F0113PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-3992-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0113PHOOSEG 
185) DARI IDA: ~ ere 8 & Commercial} 20-DIP | 269-3435-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0113PHOOSSC abe se6e-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-3993-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0113PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3438-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-3996-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3439-ND 246 1.85 1.36 | Z8F0113SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-3997-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3432-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-3990-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3433-ND 246 1.85 1.36 | Z8F0113HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3991-ND® 246 1.85 1.36 | Z8F0113HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3994-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8FO113PJOO5EG 
24 | 1 UART, IrDA - 2.7~3.6 5 2 Commercial) 28-DIP | 269-3437-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0113PJ005SC 269-3389-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-3995-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3440-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-3998-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3441-ND 246 1.85 1.36 | Z8F0113SJ005SC 
1K 256 Commercial | 28-SOIC | 269-3999-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3753-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0123PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3754-ND@ 231 1.74 1.29 | Z8F0123PB005SG 
. Extended | 8-QFN | 269-3755-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0123QB005EG 
. DARD Ache 1OHDK et e8 ° 2 Commercial} 8-QFN | 269-3756-ND@ 2.31 1.74 1.29 | Z8F0123QB005SG abe see ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3757-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0123SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3758-ND@ 231 1.74 1.29 | Z8F0123SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3442-ND 282 242 1.57 | Z8F0123HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4016-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0123HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3443-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4017-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0123HHO0SSG 
Extended | 20-DIP | 269-3446-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0123PHOOSEC 
: Extended | 20-DIP | 269-4020-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0123PHOOSEG 
165) MARI MIDAS | eens 10rBI) (2f 9-8 8 2 | commercial] 20-DIP_ | 269-3447-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0123PHOOSSC 268 ;S868-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4021-ND@ 270 2.03 1.50 | Z8F0123PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3450-ND 282 2412 1.57 | Z8F0123SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4024-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0123SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3451-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4025-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0123SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3444-ND 282 2412 1.57 | Z8F0123HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4018-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0123HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3445-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4019-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0123HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3448-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO123PJOO5EC 
, Extended | 28-DIP | 269-4022-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0123PJOO5EG 
P2:)| DART MDA) Beh LODE) eet eS : 2 | commercial] 28-DIP_ | 269-3449-ND 282 212 1.57 | Z8F0123PJ005SC pee seee: ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4023-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0123PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3452-ND 282 242 1.57 | Z8F0123SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4026-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0123SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3453-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4027-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0123SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3761-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0213PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3762-ND@ 231 1.74 1.29 | Z8F0213PB005SG 
Extended | 8-QFN | 269-3763-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0213QB005EG 
e AHI: ~ SLA SG ° . Commercial| 8-QFN | 269-3764-ND@ 2.31 1.74 1.29 | Z8F0213QB005SG Bee -a8ee-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3765-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0213SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3766-ND@ 231 1.74 1.29 | Z8F0213SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4044-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0213HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4045-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0213HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3458-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0213PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4048-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0213PHOOSEG 
Commercial] 20-DIP | 269-3459-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0213PHOOSSC 
18)) UDA NDA a 27 ~ 86 2 2 Commercial| 20-DIP | 269-4049-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0213PHOOSSG 269-3889-ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3462-ND 282 242 1.57 | Z8F0213SHOOSEC 
oe Bi5 Extended | 20-SOIC | 269-4052-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0213SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3463-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0213SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4053-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0213SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3456-ND 282 2412 1.57 | Z8F0213HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4046-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0213HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3457-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0213HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4047-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0213HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3460-ND 3.75 2.82 1.78 | Z8F0213PJOOSEC 
Extended | 28-DIP | 269-4050-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0213PJOOSEG 
28) AAR NDR -_ ot SS ° a Commercial} 28-DIP | 269-3461-ND 3.57 2.68 1.70 | Z8F0213PJO05SC pee seer 
Commercial] 28-DIP | 269-4051-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0213PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3464-ND 282 242 1.57 | Z8F0213SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4054-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0213SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3465-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0213SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4055-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0213SJ005SG 
@ RoHS Compliant t+ Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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| l O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont) 


Memory Size Clock | Timer/ 
Program RAM | I/O Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC (V) (MHz) | (16-bit) Temp. Package | Part No. i 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 8-DIP | 269-3769-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3770-ND@ 246 1.85 1.36 | Z8F0223PB005SG 
: Extended | 8-QFN | 269-3771-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223QB005EG 
e ah EN OPK Bee ° 2 Commercial| 8-QFN | 269-3772-ND@ 246 1.85 1.36 | Z8F0223QB005SG Bb0S868-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3773-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3774-ND@ 246 1.85 1.36 | Z8F0223SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4072-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4073-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223HHO05SG 
Extended | 20-DIP | 269-3470-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0223PHOO5SEC 
Extended | 20-DIP | 269-4076-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0223PHOOSEG 
, Commercial] 20-DIP | 269-3471-ND 282 242 1.57 | Z8F0223PHOOSSC 
165) MARIA. | teh: 1O:bi | 23-8 8 2 | Commercial| 20-DIP_ | 269-4077-ND@ 282 212 1.57 | Z8F0223PHOOSSG Bee Seee-ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3474-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SHOO5EC 
oi a Extended | 20-SOIC | 269-4080-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3475-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4081-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3468-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4074-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HJOO5EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3469-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0223HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4075-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3472-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0223PJOO5EC 
F Extended | 28-DIP | 269-4078-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0223PJOO5EG 
22); BOAR SIDAC) Sochid Opi) ier = Se 2 2 Commercial) 28-DIP | 269-3473-ND 294 2.21 1.64 | Z8F0223PJ005SC epeeer 
Commercial] 28-DIP | 269-4079-ND@ 294 2.21 1.64 | Z8F0223PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3476-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4082-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3477-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4083-ND@ 270 2.03 1.50 | Z8F0223SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3208-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4102-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411PHO20EG 
Commercial] 20-DIP | 269-3209-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411PHO20SC 
UART, I2C, Commercial] 20-DIP | 269-4103-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411PHO20SG 
" IrDA Choe 20 = Extended | 20-SSOP | 269-3206-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411HHO20EC oe aeoe NY 
Extended | 20-SSOP | 269-4100-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3207-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4101-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3210-ND 411 3.09 2.29 | Z8F0412PJ020EC 
Extended | 28-DIP | 269-4104-ND@ 411 3.09 2.29 | Z8F0412PJ020EG 
UART. [2c Commercial] 28-DIP | 269-4105-ND@ 3.75 2.82 2.09 | Z8F0412PJ020SG 
19 SPI. IrDA. - 2.7~3.6 20 2 Extended | 28-SOIC | 269-3212-ND 3.60 2.70 2.00 | Z8F0412SJ020EC 269-4630-ND 
, Extended | 28-SOIC | 269-4106-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0412SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3213-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0412SJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4107-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0412SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3777-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3778-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0413PBO05SG 
- Extended | 8-QFN | 269-3779-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413QB005EG 
e DART aE S38 " . Commercial| 8-QFN | 269-3780-ND@ 246 1.85 1.36 | Z8F0413QB005SG eeereer NY 
Extended | 8-SOIC | 269-3781-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3782-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0413SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4108-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4109-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413HHO0SSG 
Extended | 20-DIP | 269-3482-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0413PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4112-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0413PHOOSEG 
Commercial] 20-DIP | 269-3483-ND 282 242 1.57 | Z8F0413PHOOSSC 
16.) “COARTEDA -_ ead ° 2 Commercial} 20-DIP | 269-4113-ND@ 2.82 2412 1.57 | Z8F0413PHOOSSG peessee Ne 
Extended | 20-SOIC | 269-3486-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4116-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3487-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0413SHOOSSC 
4k 1K Commercial | 20-SOIC | 269-4117-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3480-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HJOOSEC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3481-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4111-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-4114-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F0413PJOOSEG Seo Sa80-ND 
24 | 1 UART, IrDA - 2.7~3.6 5 2 Commercial] 28-DIP | 269-4115-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0413PJO05SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3488-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4118-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SJOOSEG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3489-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4119-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3216-ND 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4138-ND@ 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421PHO20EG 
Commercial] 20-DIP | 269-3217-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421PHO20SC 
UART, I2C, : Commercial] 20-DIP | 269-4139-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421PHO20SG 
i IrDA Be OBR | ef ESS 2 e Extended | 20-SSOP | 269-3214-ND 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421HHO20EC BRE AeSOND 
Extended | 20-SSOP | 269-4136-ND@ 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3215-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4137-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-4140-ND@ 4.26 3.20 2.37 | Z8F0422PJ020EG 
Commercial] 28-DIP | 269-3219-ND 3.90 2.93 2.16 | Z8F0422PJ020SC 
UART, I?C, 5 Commercial] 28-DIP | 269-4141-ND@ 3.90 2.93 2.16 | Z8F0422PJ020SG 
19 SPI, IrDA So OPK An HSS 2 e Extended | 28-SOIC | 269-3220-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8F0422SJ020EC Bee ASO ND 
Extended | 28-SOIC | 269-4142-ND@ 3.96 2.97 2.20 | Z8F0422SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4143-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0422SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3785-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0423PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3731-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0423PB005SG 
? Extended | 8-QFN | 269-3786-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423QB005EG 
& GARE seh ODI et SS ° & Commercial] 8-QFN | 269-3787-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0423QB005SG eee se6e-NY 
Extended | 8-SOIC | 269-3788-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423SBO05EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3732-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0423SB005SG 
, Extended | 20-SSOP | 269-4144-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423HHOOSEG 
Bic ieee sca fad ss Peace | 2 | Commercial | 20-SSOP | 269-3491-ND 282 212 1.57 | Z8F0423HHOOSSC eee seee ND. 
@ RoHS Compliant t+ Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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l O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


Memory Size Clock | Timer/ 
Program RAM | VO Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC (Vv) (MHz) | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Commercial | 20-SSOP | 269-4145-ND@ 2.82 2412 1.57 | Z8F0423HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-4148-ND@ 3.27 246 1.81 | Z8F0423PHOOSEG 
Commercial | 20-DIP | 269-3495-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0423PHO05SC 
; Commercial | 20-DIP | 269-4149-ND@ 2.94 221 1.64 | Z8F0423PHO05SG 
TE.) TUART NDA. )-2eh. (ODI). 27°86 ° 2 Extended | 20-SOIC | 269-3498-ND 3.12 234 1.73 | Z8F0423SHOO5EC 2OS86 ND 
Extended | 20-SOIC | 269-4152-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0423SHO05EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3499-ND 2.82 242 1.57 | Z8F0423SHO05SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4153-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0423SHO05SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3492-ND 3.12 234 1.73 | Z8F0423HJOOSEC 
ae sg Extended | 28-SSOP | 269-4146-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0423HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3493-ND 2.82 2412 1.57 | Z8F0423HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4147-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0423HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3496-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0423PJ005EC 
, Extended | 28-DIP | 269-4150-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0423PJ005EG 
PES) MOAR MDAS | Gene 10D) <2 8-8 > 2 Commercial] 28-DIP | 269-3497-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0423PJ005SC epereseeND 
Commercial] 28-DIP | 269-4151-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8F0423PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3500-ND 3.12 234 1.73 | Z8F0423SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4154-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0423SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3501-ND 2.82 2412 1.57 | Z8F0423SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4155-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0423SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3224-ND 3.54 266 1.97 | Z8F0811PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4174-ND@ 3.54 266 1.97 | Z8F0811PHO20EG 
41 | UART, I2C, = 2.7~36 20 2 Commercial | 20-DIP | 269-3225-ND 3.21 241 1.79 | Z8F0811PHO20SC 269-4630-ND 
Commercial | 20-DIP | 269-4175-ND@ 3.21 241 1.79 | Z8F0811PHO20SG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4173-ND@ 3.21 241 1.79 | Z8F0811HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3226-ND 4.14 3.411 2.30 | Z8F0812PJ020EC 
Extended | 28-DIP | 269-4176-ND@ 4.14 3.41 2.30 | Z8F0812PJ020EG 
Commercial | 28-DIP | 269-3227-ND 3.75 282 2.09 | Z8F0812PJ020SC 
UART, I2C, Commercial | 28-DIP | 269-4177-ND@ 3.75 282 2.09 | Z8F0812PJ020SG 
19 SPI, IrDA ~ BESS 2 2 Extended | 28-SOIC | 269-3228-ND 3.84 288 2.13 | Z8F0812SJ020EC eoed6so-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-4178-ND@ 3.84 288 2.13 | Z8F0812SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3229-ND 3.48 261 1.93 | Z8F0812SJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4179-ND@ 3.48 261 1.93 | Z8F0812SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3791-ND@ 3.00 225 1.66 | Z8F0813PBOOSEG 
Commercial] 8-DIP | 269-3792-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813PBO05SG 
Extended | 8-QFN | 269-3793-ND@ 3.00 225 1.66 | Z8F0813QB005EG 
° VAT ~ era 7 2 Commercial] 8-QFN | 269-3794-ND@ 270 2.03 1.50 | Z8F0813QB005SG POP AGES ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3795-ND@ 3.00 225 1.66 | Z8F0813SBO0SEG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3796-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813SBO05SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3713-ND 3.27. 246 1.81 | Z8FO813HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4180-ND@ 3.27 246 1.81 | Z8F0813HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3714-ND 2.94 221 1.64 | Z8F0813HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4181-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3717-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0813PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4183-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0813PHOOSEG 
18 CAE ~ 21588 " 2 Commercial] 20-DIP | 269-3718-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0813PHOOSSC BOR Aes 
Commercial] 20-DIP | 269-4184-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0813PHO05SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3721-ND 3.27. 246 1.81 | Z8F0813SHOO5EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4187-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813SHO0S5EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3722-ND 2.94 221 1.64 | Z8F0813SHO05SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4188-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813SH005SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3715-ND 3.27 246 1.81 | Z8F0813HJOOSEC 
aK ai Extended | 28-SSOP | 269-4182-ND@ 3.27 246 1.81 | Z8F0813HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3716-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4527-ND@ 2.94 221 1.64 | Z8F0813HJOOSSG 
24 UART = 2.7~36 5 2 Extended | 28-DIP | 269-3719-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8F0813PJO05EC 269-4643-ND 
Extended | 28-DIP | 269-4185-ND@ 3.66 2.75 2.04 | Z8F0813PJO05EG 
Commercial 28-DIP | 269-4186-ND@ 3.36 252 1.86 | Z8F0813PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3723-ND 3.27 246 1.81 | Z8F0813SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4189-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813SJO05EG 
Extended | 20-DIP | 269-3232-ND 3.96 297 2.20 | Z8F0821PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4205-ND@ 3.96 297 2.20 | Z8F0821PHO20EG 
Commercial | 20-DIP | 269-3233-ND 3.60 270 2.00 | Z8F0821PHO20SC 
UART, I2C, , Commercial| 20-DIP | 269-4206-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821PH020SG 
a IrDA Se a a sad . Extended | 20-SSOP | 269-3230-ND 3.96 297 2.20 | Z8F0821HHO20EC eoeeneeO ND 
Extended | 20-SSOP | 269-4203-ND@ 3.96 297 2.20 | Z8F0821HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3231-ND 3.60 270 2.00 | Z8F0821HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4204-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-4207-ND@ 4.44 3.33 2.46 | Z8F0822PJ020EG 
UART. PC Commercial | 28-DIP | 269-3235-ND 4.02 3.02 2.23 | Z8F0822PJ020SC 
19 SPI DA | Sch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 28-DIP | 269-4208-ND@ 4.02 3.02 2.23 | Z8F0822PJ020SG 269-4630-ND 
, Extended | 28-SOIC | 269-4209-ND@ 4.11 3.09 2.29 | Z8F0822SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4210-ND@ 3.72 279 2.07 | Z8F0822SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3803-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0823PBO0SEG 
Commercial] 8-DIP | 269-3733-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0823PBO05SG 
, Extended | 8-QFN | 269-3804-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0823QB005EG 
6 VART Achy (GDH) 27286 ° 2 Commercial] 8-QFN | 269-3805-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0823QB005SG 209-4645 ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3806-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0823SBO0SEG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3734-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0823SBO05SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3725-ND 3.39 255 1.89 | Z8FO823HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4211-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0823HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3687-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0823HHOOSSC 
Extended | 20-DIP | 269-3727-ND 3.54 266 1.97 | Z8F0823PHOOSEC 
F Extended | 20-DIP | 269-4215-ND@ 3.54 266 1.97 | Z8F0823PHOOSEG 
ue ont EON AO DI BESO) 28 2 |Commercial| 20-DIP_ | 269-3689-ND 321 241 1.79 | ZeF0823PHOOSSC 2opd64eND 
Commercial | 20-DIP | 269-4216-ND@ 3.21 241 1.79 | Z8F0823PHO05SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3729-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0823SHO05EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4219-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0823SHO05EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3691-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0823SHO05SC 
@ RoHS Compliant t Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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| | O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont) 


Memory Size Clock | Timer/ 
Program RAM | V/O Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC (V) (MHz) | (16-bit) Temp. Package | Part No. i 25 100 | Part No. Tools 
16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 5 2 |Commercial| 20-SOIC | 269-4220-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0823SHOOS5SG 269-4643-ND 
Extended | 28-SSOP | 269-4213-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8FO823HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3688-ND 3.09 232 1.71 | Z8FO823HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4214-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8FO823HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3728-ND 3.84 288 2.13 | Z8F0823PJO0SEC 
Extended | 28-DIP | 269-4217-ND@ 3.84 288 2.13 | Z8F0823PJO0SEG 
8K 1K | 22 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 5 2 |Commercial] 28-DIP | 269-3690-ND 3.48 261 1.93 | Z8F0823PJ005SC 269-4643-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4218-ND@ 3.48 261 1.93 | Z8F0823PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3730-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0823SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4221-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0823SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3692-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0823SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4222-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8F0823SJ005SG 
aaa 7 Extended | 28-SOIC | 269-4558-5-ND@t NEW! 2.40 1.80 1.33 | Z8F083ASJ020EG jie 
ed UAE Cre OPI! eae, || 220 e Extended | 28-SOIC | 269-4705-5-ND@t NEW! 2.37 1.78 1.31 | Z8F0830SJ020EG acetiaiues 
12K 256 | 25 | _UART, °C = 27-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC | 269-4706-5-ND@t NEW! 2.40 1.80 1.33 | Z8F1233SJ020EG 269-4664-ND 
2 UARTS, I?C, : 
17 | Sor nba | Sch. to-bit] 18-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC | 269-4709-5-ND@t NEW! 4.44 3.33 2.46 | Z8F1680SJ020EG 269-4540-ND 
2 UARTS, °C ; Extended | 44-PLCC | 269-3195-ND 12.69 952 7.05 | Z8F1601VNO20EC 
a SPL iDA | So 1O-bR | $.0~86 | 20 3 | commercial | 44-LOFP | 269-3127-ND 11.49 8.62 6.38 | Z8F1601AN020SC 7 
Extended | 44-LQFP | 269-4234-ND¢ 5.97 4.48 3.31 | Z8F1621ANO20EG 
Bipheree pe Extended | 40-DIP | 269-4236-ND@ 6.24 468 3.46 | Z8F1621PM020EG 
31 SPL IDA” | &ch. 10-bit | 3.0~36 | 20 3 |Commerical] 40-DIP_ | 269-4237-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F1621PM020SG 269-4540-ND 
ee : Extended | 44-PLCC | 269-4238-ND@ 597 4.48 3.31 | Z8F1621VNO20EG 
16K Commercial | 44-PLCC | 269-4239-ND@ 5.37 4.03 2.99 | Z8F1621VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3259-ND 6.24 468 3.46 | Z8F1622ARO20EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4240-ND@ 6.24 468 3.46 | Z8F1622AR020EG 
A uneté eo Commercial | 64-LQFP | 269-3260-ND 5.64 4.23 3.13 | Z8F1622AR020SC 
46 | eee rma. {12-ch. 10-bit] 3.0~3.6 | 20 4 |Commercial| 64-LQFP | 269-4241-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F1622AR020SG 269-4540-ND 
om Commercial | 64-LQFP | 269-3640-ND 6.87 516 3.44 | Z8F1622AR020SC2104 
Extended | 68-PLCC | 269-4242-ND@ 6.24 468 3.46 | Z8F1622VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4243-ND@ 564 4.23 3.13 | Z8F1622VS020SG 
2, 
si2 | 17 | 2 ae 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 | 20 2 Extended | 32-LQFP | 269-3831-ND@NEW! 6.81 5.11. 3.79 | Z8FMC16100AKEG _| 269-4540-ND 
Extended | 44-LQFP | 269-4244-ND@ 6.24 468 3.46 | Z8F2421ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4245-ND@ 564 4.23 3.13 | Z8F2421AN020SG 
2 UARTS, °C, : Extended | 40-DIP | 269-4246-ND@ 648 4.86 3.60 | Z8F2421PM020EG 
a SPL IDA | Ser 10-bR) S$.0~S6 | 20 S Commercial] 40-DIP | 269-4247-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F2421PM020SG eee ter: NE 
Extended | 44-PLCC | 269-4248-ND@ 6.24 4.68 3.46 | Z8F2421VNO20EG 
pak ek Commercial | 44-PLCC | 269-4249-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F2421VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-4250-ND¢ 648 4.86 3.60 | Z8F2422AR020EG 
2 UARTS, I°C, ; Commercial | 64-LQFP | 269-4251-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F2422AR020SG 
“8 SPI Meech slO-pit) “S086 |) “20 - Extended | 68-PLCC | 269-4252-ND@ 648 4.86 3.60 | Z8F2422VS020EG Beet ND 
Commercial | 68-PLCC | 269-4253-ND@ 588 4.41 3.27 | Z8F2422VS020SG 
2 
17 |? os MC | sch. to-pit | 18-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC | 269-4708-5-ND@t NEW! 4.68 3.51 2.60 | Z8F2480SJ020EG 269-4540-ND 
2, 
ae | 2 eee 12-ch. 10-bit] 3.0~3.6 | 20 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3140-ND 1464 1098 98.14 | Z8F3202AR020SC = 
, Ir 
Extended | 44-LQFP | 269-4254-ND@ 648 4.86 3.60 | Z8F3221ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4255-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F3221AN020SG 
2 UARTS, I°C, : Extended | 40-DIP | 269-4256-ND@ 672 5.04 3.74 | Z8F3221PM020EG 
a SPI Beh. 10-bit | 3.0 ~8.6 20 ss Commercial} 40-DIP | 269-4257-ND¢@ 6.15 462 3.41 | Z8F3221PM020SG Fees etO-NP 
aie oie Extended | 44-PLCC | 269-4258-ND@ 6.48 4.86 3.60 | Z8F3221VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4259-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F3221VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3279-ND 672 5.04 3.74 | Z8F3222ARO20EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4260-ND 6.72 5.04 3.74 | Z8F3222AR020EG 
2 UARTS, °C, ‘ Commercial | 64-LQFP | 269-3280-ND 6.15 462 3.41 | Z8F3222AR020SC SeoaRIO ND 
46) spiirpa | 12-ch. 10-bit) 3.0~3.6 | 20 4 | Commercial | 64-LQFP | 269-4261-ND@ 6.15 462 3.41 | Z8F3222AR020SG 
Extended | 68-PLCC | 269-4262-ND¢ 672 5.04 3.74 | Z8F3222VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4263-ND@ 6.15 462 3.41 | Z8F3222VS020SG 
2 UARTS, I?C, 2 , 
46 | Sp irpa |12-ch. 10-bit] 3.0~3.6 | 20 4 |Commercial| 64-LQFP | 269-3145-ND 16.44 12.33 9.13 | Z8F4802AR020SC a 
Commercial | 44-LQFP | 269-4265-ND@ 672 5.04 3.73 | Z8F4821AN020SG 
2 UARTS, °C, ; Extended | 40-DIP | 269-4266-ND@ 7.71 579 4.29 | Z8F4821PM020EG 
3 SPH IDA | CCN AOR) BOnSe))) “20 3 |commercial| 40-DIP_ | 269-4267-ND@ 6.96 5.22 3.87 | Z8F4821PM020SG 26e Ae HO-ND 
48K aK Extended | 44-PLCC | 269-4268-ND@ 744 558 4.13 | Z8F4821VNO20EG 
Extended | 64-LQFP | 269-4270-ND@ 771 579 4.29 | Z8F4822AR020EG 
2 UARTS, °C, ; Commercial | 64-LQFP | 269-3290-ND 6.96 5.22 3.87 | Z8F4822AR020SC 
46 | spiirpa | 12°ch- 10-bit) 3.0~3.6 ) 20 . Extended | 68-PLCC | 269-4272-ND@ 771 5.79 4.29 | ZeF4s22vS020EG eee eto NE, 
Commercial | 68-PLCC | 269-4273-ND@ 6.96 5.22 3.87 | Z8F4822VS020SG 
2, 
60 | 2 ae 12-ch. 10-bit] 3.0~3.6 | 20 4 Extended | 80-QFP | 269-4274-NDe 777 5.83 4.31 | Z8F4823FT020EG = 
12 
$1|\? pene 8-ch. 10-bit | 3.0~3.6 | 20 3 Extended | 44-LQFP | 269-3181-ND 19.44 14.58 10.80 | Z8F6401AN020EC a 
2 UARTS, °C, 7 Extended | 64-LQFP | 269-3203-ND 20.01 15.01 11.12 | Z8F6402AR020EC 
48) spyima [feo TOBH) S086 |) 20: 4 | Commercial | 68-PLCC | 269-3152-ND 18.33 13.75 10.18 | Z8F6402vS020SC 
Extended | 44-LQFP | 269-4276-ND@ 7.95 597 4.41 | Z8F6421AN020EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-3296-ND 7.23 543 4.01 | Z8F6421AN020SC 
ap | 2UARTSPCh ||: aaae | go ader|| <p 3 [Commercial | 44-LOFP | 269-4277-ND@ 7.23 543 4.01 | Z8F6421AN020SG 
SPI, IrDA : lis Commercial] 40-DIP | 269-4279-ND@ 750 563 4.16 | Z8F6421PM020SG 269-4540-ND 
‘Sik a Extended | 44-PLCC | 269-4280-ND@ 7.95 597 4.41 | Z8F6421VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4281-ND@ 7.23 543 4.01 | Z8F6421VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3301-ND 12.36 9.27 6.18 | Z8F6422AR020EC 
Prenat oe Extended | 64-LQFP | 269-4282-ND 8.22 617 4.57 | Z8F6422AR020EG 
46 | “sp inpa | 12-ch- 10-bit| 3.0~3.6 | 20 4 |Commercial| 64-LQFP | 269-4283-ND@ 7.50 563 4.16 | Z8F64224R020SG 269-4540-ND 
: Extended | 68-PLCC | 269-3303-ND 8.22 617 4.57 | Z8F6422VS020EC 
Commercial | 68-PLCC | 269-4285-ND@ 7.50 563 4.16 | Z8F6422vS020SG 
2 UARTS, °C, , Extended | 80-QFP | 269-4286-ND@ 822 617 457 | Z8F6423FTO20EG 
CO Sepa, [feo Re) Sess, |" -20: 4 | commercial | 80-QFP | 269-4287-ND¢@ 7.50 563 4.16 | Z8F6423FT020SG cee ae! 


@ RoHS Compliant t Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| [ O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k series 


The Z8 Encore!® MCU family of products are the first in a line of Zilog microcontroller products based upon the 8-bit a variety of applications including motor control, security systems, home appliances, personal electronic devices and 
eZ8 CPU. The Z8 Encore! XP 4K Series products expand upon Zilog's extensive line of 8-bit microcontrollers. The Flash sensors. Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO, Temperature Sensor, Analog 
in-circuit programming capability allows for faster development time and program changes in the field. The new eZ8 CPU Comparator, Current Sense Amplifier, up to 18 vectored interrupts * WDT * COMM Interfaces: UART, OCD « Operating 
is upward compatible with existing Z8 instructions. The rich peripheral set of the Z8 Encore! family makes it suitable for Temperature: Extended -40°C ~ 105° C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters) Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vec Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. ft 25 100 | Part No. Tools 
Extended 8-DIP 269-3642-ND 2.64 1.98 1.46 | Z8FO11APBO20EC 
Extended 8-DIP 269-4004-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8FO11APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3643-ND 2.40 1.80 1.33 | Z8F011APB020SC 
Commercial] 8-DIP 269-4005-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8FO011APB020SG 
Extended 8-QFN 269-3751-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8FO11AQBO20EG | 269-3307-ND, 
6 16 DART — 236.) POH 7 Commercial] 8-QFN 269-3752-ND@ 2.40 1.80 1.33 | Z8FO11AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3646-ND 2.64 1.98 1.46 | Z8F011ASB020EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4010-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8F011ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3647-ND 2.40 1.80 1.33 | Z8F011ASB020SC 
Commercial | 8-SOIC | 269-4011-ND@ 2.40 1.80 1.33 | Z8F011ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3308-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4000-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO011AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3309-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO011AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4001-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8FO011AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3312-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4006-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11APHO20EG | 269-3307-ND, 
ve 10 MART ~ BtoB: | eM Commercial] 20-DIP | 269-3313-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4007-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8FO011APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3316-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4012-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASHO20EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3317-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4013-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3310-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11AHJ020EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4002-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3311-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11AHJO20SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4003-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8FO011AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3314-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO11APJO20EC 
Extended | 28-DIP | 269-4008-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8FO11APJO20EG 269-3307-ND, 
2 18 DART a ole 3B) 202 2 Commercial] 28-DIP | 269-3315-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F011APJ020SC 269-3638-ND 
Commercial | 28-DIP | 269-4009-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F011APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3318-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4014-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASJO20EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3319-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASJ020SC 
1K 256 Commercial | 28-SOIC | 269-4015-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3648-ND 2.82 212 1.57 | Z8F012APBO20EC 
Extended | 8-DIP | 269-4032-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F012APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3649-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F012APB020SC 
Commercial] 8-DIP 269-4033-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F012APB020SG 
6 16 UART 7-ch.10-bit] 27~3.6 | 20MHz| 2 | Extended | 8-QFN | 269-3759-NDe 2.82 212 1.57_| zeroizaasozoeg | 757380710. 
Commercial] 8-QFN 269-3760-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F012AQB020SG ‘: ie 
Extended | 8-SOIC | 269-3652-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F012ASB020EC 
Commercial] 8-SOIC | 269-3653-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F012ASB020SC 
Commercial | 8-SOIC | 269-4039-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F012ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3320-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4028-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3321-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4029-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3324-ND 3.12 2.34 1.73 _| Z8FO12APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4034-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12APHO20EG | 269-3307-ND, 
Me 8 UBB TON NOD oe eae 20M 2 Commercial | 20-DIP | 269-3325-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4035-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO12APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3328-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4040-ND® 3.12 2.34 1.73 _| Z8FO12ASHO20EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3329-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO12ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4041-ND® 2.82 2:12 1.57 | Z8FO12ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3322-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHJ020EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4030-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHJ020EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3323-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO12AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4031-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO12AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3326-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8FO12APJO20EC 
r Extended | 28-DIP | 269-4036-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8F012APJ020EG 269-3307-ND, 
28 ” UART Soha pi) eer a.e | OMe : Commercial | 28-DIP | 269-3327-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8FO12APJ020SC 269-3638-ND 
Commercial | 28-DIP | 269-4037-ND® 3.09 2.32 1.71 | Z8F012APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3330-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4042-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F012ASJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3331-ND 2.82 212 1.57 | Z8F012ASJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4043-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F012ASJ020SG 
Extended 8-DIP 269-3654-ND 2.76 2.07 1.54 | Z8F021APB020EC 
Extended 8-DIP 269-4060-ND® 2.76 2.07 1.54 | Z8F021APB020EG 
Commercial] 8-DIP 269-3655-ND 2.52 1.89 1.40 | Z8F021APB020SC 
Commercial] 8-DIP 269-4061-ND® 2.52 1.89 1.40 | Z8F021APB020SG 
Extended | 8-QFN 269-3767-ND® 2.76 2.07 1.54 | Z8F021AQB020EG | 269-3307-ND, 
6 me pane — | 27-36 | 20MHz) 2 FGommercial 8-QFN | 269-3768-ND@ 2.52 1.89 1.40 | Z8F021AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3658-ND 2.76 2.07 1.54 | Z8F021ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4066-ND® 2.76 2.07 1.54 | Z8F021ASBO20EG 
°K 512 Commercial] 8-SOIC | 269-3659-ND 2.52 1.89 1.40 | Z8F021ASB020SC 
Commercial | 8-SOIC | 269-4067-ND® 2.52 1.89 1.40 | Z8F021ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3332-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO21AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4056-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO21AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3333-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021AHHO20SC 
7 64 UART — | 27-36] 20mbHz| 2 [Commercial | 20-SSOP | 269-4057-ND® 2.82 242 1.57 | Z8FO21AHHO20SG | 269-3307-ND, 
Extended | 20-DIP | 269-3336-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO21APHO20EC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-3337-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021APHO20SC 
Commercial] 20-DIP | 269-4063-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021APHO20SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 675 


| l O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters| Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vec Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. ‘il 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 20-SOIC | 269-3340-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F021ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4068-ND@ 3.12 2.34 1.73 |Z8F021ASHO20EG 
Commercial) 20-SOIC | 269-3341-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASHO20SC 
Commercial) 20-SOIC | 269-4069-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3334-ND 3.12 2.34 1.73 _|Z8F021AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4058-ND@ 3.12 2.34 1.73 |Z8F021AHJO20EG 
Commercial) 28-SSOP | 269-3335-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021AHJ020SC 
Commercial) 28-SSOP | 269-4059-ND® 2.82 2.12 1.57 |Z8FO21AHJ020SG | 269-3307-ND, 
#8 et pane a Pet son.8: | 20M 2 Extended | 28-DIP | 269-3338-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8FO21APJO20EC 269-3638-ND 
Extended | 28-DIP | 269-4064-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F021APJO20EG 
Commercial) 28-DIP | 269-3339-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F021APJ020SC 
Commercial) 28-DIP | 269-4065-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F021APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3342-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F021ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4070-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F021ASJO20EG 
Commercial) 28-SOIC | 269-3343-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASJ020SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4071-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASJ020SG 
Extended 8-DIP 269-4088-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO22APBO20EG 
Commercial) 8-DIP 269-4089-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8FO22APB020SG 
Extended ) 8-QFN 269-3775-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO22AQB020EG 
6 64 UART 7-ch. 10-bit] 2.7~3.6 | 20MHz 9 Commercial! 8-QFN 269-3776-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F022AQB020SG | 269-3307-ND, 
Extended | 8-SOIC | 269-3664-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO22ASBO20EC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-4094-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8FO22ASB020EG 
Commercial) 8-SOIC | 269-3665-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F022ASB020SC 
2K 512 Commercial) 8-SOIC | 269-4095-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F022ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3344-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4084-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHHO20EG 
Commercial) 20-SSOP | 269-3345-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8FO22AHHO20SC 
Commercial) 20-SSOP | 269-4085-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8FO22AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3348-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22APHO20EC 
17 64 UART 7-ch. 10-bit] 2.7~3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4090-ND@ 3.27 2.46 1.81 |Z8FO22APHO20EG | 269-3307-ND, 
Commercial) 20-DIP | 269-3349-ND 2.94 2.21 1.64 |Z8FO022APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial) 20-DIP | 269-4091-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8FO22APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3352-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4096-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22ASHO20EG 
Commercial) 20-SOIC | 269-3353-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASHO20SC 
Commercial) 20-SOIC | 269-4097-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3346-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4086-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHJ020EG 
Commercial) 28-SSOP | 269-3347-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHJ020SC 
Commercial) 28-SSOP | 269-4087-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3350-ND 3.54 2.66 1.97 _| Z8FO22APJO20EC 
23 64 UART 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP | 269-4092-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO22APJ020EG 269-3307-ND, 
Commercial) 28-DIP | 269-3351-ND 3.21 2.41 1.79 |Z8FO22APJ020SC | 269-3638-ND 
Commercial) 28-DIP | 269-4093-ND@ 3.21 2.41 1.79 | Z8FO22APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3354-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4098-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22ASJ020EG 
Commercial) 28-SOIC | 269-3355-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8FO22ASJ020SC 
Extended 8-DIP 269-3666-ND 2.91 2.19 1.61 | Z8F041APBO20EC 
Extended 8-DIP 269-4124-ND@ 2.91 2.19 1.61 | Z8F041APBO20EG 
Commercial) 8-DIP 269-3667-ND 2.64 1.98 1.47 |Z8F041APBO20SC 
Commercial) 8-DIP 269-4125-ND® 2.64 1.98 1.47 | Z8F041APB020SG 
Extended | 8-QFN 269-3783-ND® 2.91 2.19 1.61 | Z8F041AQB020EG | 269-3307-ND, 
Hee maBl a oa 3-61) 20Mie 2 Commercial] 8-QFN 269-3784-ND® 2.64 1.98 1.47 |Z8F041AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3670-ND 2.91 2.19 1.61 | Z8F041ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4130-ND@ 2.91 2.19 1.61 | Z8F041ASBO20EG 
Commercial) 8-SOIC | 269-3671-ND 2.64 1.98 1.47 | Z8F041ASB020SC 
Commercial) 8-SOIC | 269-4131-ND@ 2.64 1.98 1.47 | Z8F041ASB020SG 
Extended | 20-DIP | 269-3360-ND 3.27 2.46 1.81 |Z8F041APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4126-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041APHO20EG 269-3307-ND 
Commercial) 20-DIP | 269-3361-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041APHO20SC 269-3638-ND_ 
7 428 UART _ 27~36 | 20MHz 2 Commercial) 20-DIP | 269-4127-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F041APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3364-ND 3.27 2.46 1.81 _|Z8F041ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4132-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASHO20EG 
Commercial) 20-SOIC | 269-3365-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASHO20SC 
Commercial] 20-SOIC | 269-4133-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASHO20SG 
a CS Extended | 28-SSOP | 269-3358-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F041AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4122-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041AHJO20EG 
Commercial) 28-SSOP | 269-3359-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041AHJ020SC 
Commercial) 28-SSOP | 269-4123-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F041AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3362-ND 3.54 2.66 1.97 _|Z8F041APJO20EC 
eel Cage ma — | 27-36 )20MHz) 2 Extended | 28-DIP | 269-4128-ND® 354 2.66 1.97 | Z8F041APJO20EG a 
Commercial) 28-DIP | 269-3363-ND 3.21 2.41 1.79 | Z8F041APJ020SC 
Commercial) 28-DIP | 269-4129-ND® 3.21 2.41 1.79 | Z8F041APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-4134-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASJ020EG 
Commercial) 28-SOIC | 269-4135-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASJ020SG 
Extended 8-DIP 269-4160-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F042APB020EG 
Commercial) 8-DIP 269-4161-ND@ 2.82 2.12 1.57 | Z8F042APB020SG 
Extended ) 8-QFN 269-3789-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F042AQB020EG 
i Commercial) 8-QFN 269-3790-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F042AQB020SG | 269-3307-ND, 
18 HAR ENO rab: | eOMn 2 Extended | 8-SOIC | 269-3676-ND 3.12 2.34 1.73 _|Z8FO042ASBO20EC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-4166-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F042ASB020EG 
Commercial) 8-SOIC | 269-3677-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F042ASB020SC 
Commercial) 8-SOIC | 269-4167-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F042ASB020SG 
, Extended | 20-SSOP | 269-3368-ND 3.39 2.55 1.89 |Z8F042AHHO20EC | 269-3307-ND, 
a i Hane Pet Ot eel ages PEON Extended | 20-SSOP | 269-4156-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8FO42AHHO20EG | 269-3638-ND 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| l O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters) Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
20-SSOP | 269-4580-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |ZsF0130HH020SG 
; | 20-DIP | 269-4582-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |Z8F0130PHO20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-QFN | 269-4584-ND@ 1.95 4.47 109 |z8F01300H020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4586-ND® 1.95 1.47 1.09 |z8F0130SHO20SG 
28-SSOP | 269-4581-5-ND® 1.95 1.47 1.09 ]zsF0130HJ020SG 
; | 28-DIP | 269-4583-5-ND@ 2.22 1.67 1.23 |Z8F0130PJ020SG 
25 64 _ 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 08-0FN | 269-4585-ND@ 1.95 4.47 409 |zsF0130QJ0208G 269-4643-ND 
ae ve 28-SOIC | 269-4587-5-ND@ 1.95 1.47 1.09 |z8F0130SJ020SG 
20-SS0P | 269-4588-5-ND® 177 1.33 99 |z8F0131HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4590-5-ND@ 177 1.33 99 |z8F0131PHO20SG 
uy a a — | 27-36) 20MH2 | 2 Commercial) 39. oFN | 269-4592-ND® 177 1.33 ‘99 |zero131aHoz0s | 7694643-ND 
20-S0IC_| 269-4594-5-ND@ 177 1.33 99 |z8F0131SHO20SG 
28-SSOP | 269-4589-5-ND® 177 1.33 99 |z8F0131HJo20SG 
| 28-DIP | 269-4591-5-ND@ 2.22 1.67 1.23 |28F0131PJ020SG 
2% of ~ — | 27-36) 20MHz | 2 Commercial) 3g oFN | 269-4593-ND® 177 1.33 ‘99 |zero131quoz0se | 769-4643-ND 
28-SOIC | 269-4595-5-ND@ 177 1.33 ‘99 |28F0131SJ020SG 
20-SSOP | 269-4596-5-ND® 2.01 1.51 1.41 |zsFo230HHo20SG 
P | 20-DIP | 269-4598-5-ND® 201 1.51 1.11 |zsF0230PHo20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-QFN | 269-4600-ND@ 201 151 141 |z8F02300HO20SG 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4602-5-ND@ 2.01 1.51 1.11 |zsF0230SH0208G 
28-SSOP | 269-4597-5-ND® 2.01 1.51 141 |zsFo230HJo20sG 
; | 28-DIP | 269-4599-5-ND® 2.28 171 1.26 |Z8F0230PJ020SG 
25 64 _ 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 08-0FN | 269-4601-ND@ 201 151 411. |zsFo2300J0208¢ 269-4643-ND 
‘i ia 28-SOIC_| 269-4603-5-ND@ 2.01 1.51 1.11 |z8F0230SJ0208G 
20-SS0P | 269-4604-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4606-5-ND@ 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231PHO20SG 
i ee ~ — | 27-36) 20MHz | 2 Commercial) 39. oFN | 269-4608-ND® 1.86 1.40 1.03 |ZeFo231qHoz0sc | 69 4643-ND 
20-S0IC_| 269-4610-5-ND@ 1.86 1.40 1.03 |z8F0231SH020SG 
28-SSOP | 269-4605-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |zsF0231HJo20SG 
| 28-DIP | 269-4607-5-ND® 231 1.74 1.29 |z8F0231PJ020SG 
e o ~ — | 27-36) 20MHZ | 2 |Commercial) >g gen | 269-4609-ND@ 1.86 1.40 1.03 |zaro23tasoz0s¢ | 2°94643-ND 
28-SOIC | 269-4611-5-ND@ 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231$J020SG 
20-SSOP | 269-4612-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |z8F0430HHo20SG 
‘ | 20-DIP | 269-4614-5-ND@ 2.10 1.58 1.17. |z8F0430PHO20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-QFN | 269-4616-ND@ 240 158 147. |z8F04300H020SG 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4618-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0430SH020SG 
28-SSOP | 269-4613-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |zsF04s0HJo20SG 
; | 28-DIP | 269-4615-5-ND@ 237 1.78 1.31 |z8F0430PJ0208G 
25 64 _ 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 98-0FN | 269-4617-ND@ 2410 158 417. |zsFo430qJ0208¢ 269-4643-ND 
ss 28-SOIC | 269-4619-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0430SJ0208G 
20-SS0P | 269-4620-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |z8F0431HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4622-5-ND@ 1.92 1.44 1.07 |z8F0431PHO20SG 
i o ~ — | 27-36) 20MHZ | 2 )Commercial) oo grN | 269-4624-ND@ 1.92 1.44 1.07 |zaroastaHozosc | 2°94643-ND 
20-S0IC | 269-4626-5-ND@ 1.92 1.44 1.07 |z8F0431SH020SG 
28-SSOP | 269-4621-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |zsF0431HJo20SG 
| 28-DIP | 269-4623-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |28F0431PJ020SG 
2 . ~ — | 27-86) 20MHZ | 2 |Commercial) >g orn | 269-4625-ND@ 1.92 1.44 1.07 |zaroastquoz0sc | 269 4643-ND 
28-SOIC | 269-4627-5-ND@ 1.92 1.44 1.07 |z8F0431$J020SG 
Commercial| 20-SSOP | 269-3369-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042AHHO20SC 
4K Commercial| 20-SSOP | 269-4157-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-4162-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042APHO20EG 
Commercial} 20-DIP | 269-3373-ND 3.09 2.32 1.71 |zsFo42aPHo20SC | 269-3307-ND, 
17 128 UART 7-ch. 10-bit] 2.7~3.6 |20MHz| 2 [Commercial] 20-DIP_| 269-4163-ND@ 3.09 2.32 1.71 |zsF042aPHO20SG | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3376-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F042ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4168-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-3377-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASHO20SC 
1K Commercial| 20-SOIC | 269-4169-ND@ 3.09 2.32 1.71 |z8F042ASHO20SG 
Commercial 28-SSOP | 269-3371-ND 3.09 2.32 1.71 |zsF042AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4159-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3374-ND 3.66 2.75 2.04 |Z8F042APUO20EC 
F Extended | 28-DIP | 269-4164-ND@ 3.66 275 2.04 |Z8F042APJO20EG 
| ee HART Beh. 10-bit} 2.73.6 | 20MHZ | 2 commercial] 28-DIP_| 260-3375-ND 3.36 2.52 1.86 |Z8F042APJ020SC Fe eK 
Commercial] 28-DIP | 269-4165-ND® 3.36 2.52 1.86 | Z8F042APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3378-ND 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4170-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASJ020EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3379-ND 3.09 2.32 1.71 |zsF042ASJo20SC 
Commercial| 28-SOIC | 269-4171-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASJ020SG 
20-SSOP | 269-4631-5-ND® 237 1.78 1.31 |zsFos30HHoz0se 
; | 20-DIP | 269-4530-ND@ 237 1.78 1.31 |ZsF0830PHo20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 50-0FN | 269-4633-ND@ 237 178 431. |ZsF08300QH020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4529-ND® 237 1.78 1.31 |zsF0830SHo20SG 
; | 28-DIP | 269-4532-ND@ 2.64 1.98 1.46 |Z8F0830PJ020SG 
23 64 = Bch. 10-bit | 27~3.6 | 20MHz | 2 [Commercial] Sent. | Seo-arat NDe Be + 131 |zarossosiosnse | 269-4643-ND 
; | 28-SSOP | 269-4632-5-ND@ 237 178 1.31 |zsFossoHJo20sG 
25 64 _ 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 98-0FN | 269-4634-ND@ 237 178 431 |Z8F0830QJ0208C 269-4643-ND 
20-SS0P | 269-4635-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |zsF0831HHo20SG 
| 20-DIP | 269-4637-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |z8F0831PHO20SG 
8K ase | 17 oh ~ — | 27-36) 20MHz | 2 Commercial) 39. oFN | 269-4639-ND® 2.10 1.58 1.17 |zeFos3iqHoz0se | 769 4643-ND 
20-S0IC | 269-4641-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0831SH020SG 
28-SSOP | 269-4636-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |zsF0831HJo20SG 
5 64 = — |27~36|20mHz| 2 |Commercial| 28-DIP | 269-4638-5-ND® 2.49 1.87 1.39 |zsF0831PJ020SG | 269-4643-ND 
28-QFN | 269-4640-ND® 2.10 1.58 1.17 |z8F0831QJ0208G 
; __ | 20-SOIC | 269-4557-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F083ASHO20SG 
17 100 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-PDIP | 269-4549-5-ND@ 2.40 180 133 |Z8F083APHO20SG 269-4672-ND 
23 100 = 8-ch. 10-bit] 2.7~3.6 |20MHZz| 2 —|Commerciall 28-SOIC | 269-4559-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |zsFos3asJo20sG | 269-4672-ND 
Extended | 8-DIP | 269-3797-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FOS1APBO20EG | 60 s6g6-np 
6 = TUART IRDA — | 27-36 |20MHz) = 2 | commercial] 8-DIP | 269-3798-ND@ 2.94 2.21 1.64 |Z8F081APBO20SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 677 


| l O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters} Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 8-QFN | 269-3799-NDe 3.27 2.46 1.81  |Z8F081AQB020EG 
Commercial] 8-QFN | 269-3800-ND@ 2.94 2.21 1.64 |Z8F081AQB020SG 
i ~ HART IDA — | 27-36) 20MH2) 2 | “Extended | 8-SoIC | 269-3801-ND® 3.27 2.46 1.81 |ZaFos1asBoz0EG | 7°99686-ND 
Commercial] 8-SOIC | 269-3802-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F081ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3695-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4191-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8F081AHHO20EG 
Commercial] 20-SSOP | 269-3696-ND 3.21 2M 1.79 |Z8F081AHHO20SC 
Commercial 20-SSOP | 269-4192-ND@ 3.21 2M 1.79 |Z8F081AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3699-ND 3.54 2.66 1.97 _ | Z8F081APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4195-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81APHO20EG 
"7 ~ baal — | 27-36 )20MH2) — 2 | commercial] 20-DIP | 269-3700-ND 3.21 2M 1.79 | ZF01APHO20sc | 769-8686-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4196-ND@ 3.21 2M 1.79 |Z8F081APHO20SG 
Extended | 20-S0IC | 269-3703-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4199-ND@ 3.54 2.66 1.97 _|Z8F081ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-3704-ND 3.21 2M 1.79 | Z8FO81ASHO20SC 
Commercial] 20-SOIC | 269-4200-ND@ 3.21 2M 1.79 | Z8F081ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-4193-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81AHJO20EG 
Commercial 28-SSOP | 269-3698-ND 3.21 2M 1.79 |Z8FO81AHJO20SC 
Commercial] 28-SSOP | 269-4194-ND@ 3.21 2M 1.79 |Z8FO81AHJO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3701-ND 3.84 2.88 2.13 |Z8FO81APJO20EC 
Extended | 28-DIP_| 269-4197-ND@ 3.84 2.88 2.13 _|Z8FOB1APJO20EG | 69 aege np 
25 — UART — | 27~36]20mHz| 2 | Commerciall 28-DIP_ | 269-3702-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8FO81APJO20SC 
Commercial] 28-DIP | 269-4198-ND@ 3.48 2.61 1.93 |Z8F081APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3705-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8F081ASJO20EC 
8K 1k Extended | 28-SOIC | 269-4201-ND@ 3.54 2.66 1.97 |Z8F081ASJ020EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3706-ND 3.21 2M 1.79 |Z8FO81ASJ020SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4202-ND@ 3.21 2M 1.79 | Z8F081ASJ020SG 
Commercial] 20-SSOP | 269-4224-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3709-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4227-ND@ 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82APHO20EG 
17 _ UART 7-ch. 10-bit] 27~3.6 |20MHz| 2 | Commercial) 20-DIP | 269-3682-ND 3.36 2.52 1.86 |Z8FO82APHO20SC | 269-3686-ND 
Commercial] 20-DIP_| 269-4228-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3711-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82ASHO20EC 
Commercial] 20-SOIC | 269-4231-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082ASHO20SG 
Extended | 8-DIP | 269-3807-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8FO82APBO20EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3735-ND@ 3.66 3.36 2.04 | Z8F082APB020SG 
; Extended | 8-FN | 269-3808-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F082AQB020EG 
8 ~ sald Sone AO-bit) 22316) COME 2 | commercial) 8-0FN | 269-3809-ND® 3.09 2.32 1.71 |ZF0g2AqBoz0sG | 7698686-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3810-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F082ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3736-ND@ 3.09 2.84 1.71 |Z8F082ASB020SG 
Commercial] 28-SSOP | 269-4226-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8FO82AHJO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3710-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8FO82APJO20EC 
Extended | 28-DIP | 269-4229-ND@ 3.96 2.97 2.20 |Z8FOB2APJO20EG | 69 aeee np 
- = en ech. 10-bit 27-36 |20mHz| 2 [Commerciall 28-DIP_| 269-3683-ND 3.60 2.70 2.00 | Z8FO82APU020SC 
; Pees Extended | 28-SOIC | 269-3712-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4232-NDe 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82ASJ020EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3685-ND 3.36 2.52 1.86 | Z8F082ASJ020SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4233-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082ASJ020SG 
20-SSOP | 269-4644-5-ND@ 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232HHO20SG 
; | 20-DIP | 269-4646-5-ND@ 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232PHO208G 
17 _ — 7-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 90-0FN | 269-4648-ND@ 2 6A 498 146 |78F12320H020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4650-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232SHO208G 
28-SSOP | 269-4645-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232HJ020SG 
: _| 28-DIP | 269-4647-5-ND@ 2.88 2.16 1.60 |Z8F1232PJ020S6 
25 _ _ 8-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 58-OFN | 269-4649-ND@ 264 198 446 |Z8F12320J0208G 269-4643-ND 
40 O86 28-SOIC | 269-4651-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F12326J02086 
20-SSOP | 269-4652-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 | Z8F1233HHO20SG 
__| 20-DIP | 269-4654-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233PHO208G 
Ne 27-36 | 20MH2) = 2 Commercial! oo.FN | 269-4656-NDe 2.40 1.80 1.33 |Z8F12330Ho208G | 769-4643-ND 
20-SOIC | 269-4658-5-ND® 2.40 1.80 1.33 _|Z8F1233SHO20SG 
28-SSOP | 269-4653-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233HJ020SG 
| 28-DIP | 269-4655-5-ND@ 2.58 1.94 1.44 |Z8F1233PJ020S6 
25 27-36 | 20MH2) = 2 Commercial! 9g. oF | 269-4657-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F12330J020sG | 769-4643-ND 
28-SOIC | 269-4659-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233SJ020S6 
23 1-UART, IDA | 9) yu. | 28-S0Ic | 269-4673-NDe 4.44 3.33 2.46 |Z8F1680SJ020SG Pay 
_ KY 37 256 2-UART, 1rDA | Boh. 10-bit) 1.8~3.6 | 20MHz | — 3 | Commercial) 44 ToEp | 969-4674-ND@ 444 3.33 2.46 |ZeFies0ANoz0sG | 76% 4664-ND 
23 1-UART, IDA |) yu. | 28-S0Ic | 269-4675-NDe 4.68 3.51 2.60 |Z8F2480SJ020SG ro 
au 1K | 37 — 2-UART, IrDA | Boh. 10-bit) 1.8~3.6 | 20MHz | =— 3 | Commercial) 44 1oep | 969-4676-ND@ 4.68 3.51 2.60 |zeF24g0aNoz0sG | 76%4664-ND 


@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


Z8 Encore!® MC (Motor Control) Flash Microcontrollers 


The Z8FMCxx100 Series Flash MCU is based on ZiLOG’s advanced eZ8 8-bit CPU core and is optimized for motor control applications. It supports control of single and multiphase variable speed motors. Target applications 
are consumer appliances, HVAC, factory automation, refrigeration, and automotive applications. 


Memory Size 
Program RAM | 1/0 Serial Clock Timer/Counters, Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC vec Speed PWM’s Temp. Package | Part No. i 25 100 Part No. Tools 

4K 512 17 UART, with IrDA, 8-ch. 10-bit | 27~3.6V | 20MHz (1) 16-bit Extended 32-LQFP | 269-3811-ND 6.42 4.82 3.56 Z8FMC04100AKEG 269-3639-ND 
(°C, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3813-ND 6.42 4.82 3.56 Z8FMC04100QKEG 

4K 512 17 pant wit IrDA, 8-ch. 10-bit | 27~3.6v | 20MHz (1) 16-bit Commercial 32-LQFP | 269-3812-ND 5.82 4.37 3.23 Z8FMC04100AKSG 269-3830-ND 
IFC, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3814-ND 5.82 4.37 3.23 Z8FMC04100QKSG 

8K 512 17 UART, with IrDA, 8-ch. 10-bit | 27~3.6v | 20MHz (1) 16-bit Extended 32-LQFP | 269-3815-ND 6.54 4.91 3.63 Z8FMC08100AKEG 269-3639-ND 
(°C, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3817-ND 6.54 4.91 3.63 Z8FMC08100QKEG 

8K 512 17 UART, with IrDA, 8-ch. 10-bit | 27~3.6v | 20MHz (1) 16-bit Commercial 32-LQFP | 269-3816-ND 5.94 4.46 3.30 Z8FMC08100AKSG 269-3830-ND 
(°C, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3818-ND 5.94 4.46 3.30 Z8FMC08100QKSG 
UART with IrDA 4) 16-bit 32-LQFP | 269-3819-ND 5.70 4.28 3.16 Z8FMC16100AKSG 

16K 512 17 \ ashi * | 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz : : ee Commercial | 32-QFN |269-3820-ND 5.70 4.28 3.16 Z8FMC16100QKSG | 269-3830-ND 
a ais 32-QFN _ |269-3832-ND 6.81 511 3.79 | Z8FMC161000KEG 


Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| | O g eZ80AcclaimPlus!™ Flash Microcontrollers 


Flash | SRAM vO DMA Speed 16-bit Other Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog 
(KB) (KB) Lines | Controller | (MHz) Timers | EMAC Features IrDA Voltage Range Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
144-LOFP | 269-3867-ND@ 12.60 9.45 7.00 | EZ80F91AZO50EG 
2 UARTS, SPI. [2C. 144-LOFP | 269-3868-ND@ 11.46 8.60 6.37 | EZ80F91AZ050SG 
256K 16K 32 Y 50 4 Y PLL. 'RTC ’ Mv 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C | 144-BGA | 269-3250-ND 30.87 23.16 13.72 | EZ80F91NAO50EC 
144-BGA | 269-3869-ND® 14.01 10.51 7.79 | EZ80F91NA050EG 
144-BGA | 269-3870-ND® 12.75 9.57 7.09 | EZ80F91NA050SG 
144-LOFP | 269-4563-ND® 12.60 9.45 7.00 | EZ80F91AZA50EG 
256K 8K 32 y 50 4 Y 2 UARTS, SPI, I2C, Y 3.0 ~3.6 |-40°C ~ 105°C 144-LQFP | 269-4564-ND® 11.46 8.60 6.37 | EZ80F91AZA50SG 
PLL, RTC 144-BGA | 269-4565-ND@ — 14.01 10.51 7.79 | EZ80F91NAASOEG 
144-BGA | 269-4566-ND® 12.75 9.57 7.09 | EZ80F91NAA50SG 
428K 8K 24 = 20 6 _ 2 UARTS, SPI, y 3.0~3.6 |-40°C ~ 105°C 1100-LQFP 269-3871-ND® 8.67 6.51 4.81 | EZ80F92AZ020EG 
l2C, RTC 269-3872-ND 7.86 5.90 4.37 | EZ80F92AZ020SG 
269-3201-ND 7.14 5.36 3.96 | EZ80F93AZ020EC 
64K 4K 24 pas, 20 6 = 2 besaliay SPI, Y 3.0~3.6 |-40°C ~ 105°C |100-LQFP 269-3873-ND® 7.14 5.36 3.96 | EZ80F93AZ020EG 
IC, RTC 269-3164-ND 6.33 4.75 3.51 | EZ80F93AZ020SC 
269-3874-ND® 6.33 4.75 3.51 | EZ80F93AZ020SG 
269-3875-ND® 14.22 10.67 7.90 | EZ80L92AZ020EG 
= = 24 = 20 6 = 2 UARTS, SPI, I?C Y 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C |/100-LQFP | 269-3168-ND 12.36 9.27 6.87 | EZ80L92AZ020SC 
269-3876-ND® 12.36 9.27 6.87 | EZ80L92AZ020SG 
269-3169-ND 15.63 A173. 8.69 | EZ80L92AZ050EC 
— _ 24 _— 50 6 = 2 UARTS, SPI, I?C ¥ 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C |100-LQFP | 269-3877-ND 15.63 11.73 8.69 | EZ80L92AZ050EG 
269-3878-ND® 13.62 10.22 7.56 | EZ80L92AZ050SG 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Z8 Encore!® Z8 Encore!® 
Z8 Encore! 64K Series 64-pin LOFP Emulator Kit. . 269-3395-ND 2995.00 F : 
28 Encore! 64K Series ie PLCC Emulator Kit . 069-3396-ND 2995.00 28 mae 64K Series 4pin LOFP ICE Adapter ...................:0064 269-3400-ND 299.00 
28 Encore! 64K Series 80-pin OFP Emulator Kit... 269-3397-ND 2995.00 26 Encore! 64K Series 40:pin PDIP IGE Adapter. AOE aa 
Z8 Encore! 64K Series 44-pin PLCC ICE Adapter . 269-3402-ND 299.00 
zs GP™ 28 Encore! 64K Series 64-pin LOFP ICE Adapter . 269-3403-ND 299.00 
Z8 GP ZGP323 In-Circuit Emulator and Development Platform. 269-3743-ND 999.00 Z8 Encore! 64K Series 68-pin PLCC ICE Adapter . 269-3404-ND 299.00 
Z8 GP ZGP323 In-Circuit Emulator 269-3864-ND 499.00 Z8 Encore! 64K Series 80-pin QFP ICE Adapter .. 269-3405-ND 299.00 
zs Gp™ 
Z8 E ! MC Z8FMC16100 Emulator ..........000.. eee 269-3830-ND 1999.01 
ae mat : 78 GP ZGP323 20-pin SSOP Programming Adapter... 269-3738-ND 90.00 
Crimzon™ — RoHS Compliant 78 GP ZGP323 20-pin SOIC Programming Adapter... 269-3739-ND 90.00 
In-Circuit Emulator (ICE) for Crimzon Family Chips (ZCRMZNICEO1ZEMG)..... 269-4685-ND 1125.00 Z8 GP ZGP323 28-pin SSOP Programming Adapter .. 269-3740-ND 90.00 
Z8 GP ZGP323 28-pin SOIC Programming Adapter... 269-3741-ND 90.00 
Z8 GP ZGP323 48-pin SSOP Programming Adapter.................... 269-3742-ND 90.00 
Digi-Key Price Modules 
Description Part No. Each 
eZ80Acclaim!™ ie Digi-Key Price 
= Description Part No. Each 
Development Kit for eZ80F91 269-4560-ND® 99.95 
Development Kit for eZ80F91 269-4561-ND® 279.00 eZ80Acclaim!™ 
ZDots SBC for Z80Acclaim .... .. | 269-4671-ND@ 90.23 Multipurpose MCU Module .. 269-3861-ND@ 180.00 
Z8 Encore! XP® Flash Module for eZ80F91 . 269-4562-ND® 75.00 
Z8 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-3638-ND 49.99 Flash Module for eZ80F92 . 269-3156-ND 126.15 
Z8 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Ki 269-4628-ND® 49.99 Ethernet Module for eZ80F92 269-3157-ND 162.00 
Z8 Encore! XP 4K Series, (28-pin) Development Ki 269-4629-ND® 39.95 |p -_— - 
Z8 Encore! XP FO8xA Series, (28-pin) Development Ki .. | 269-4643-ND® 39.95 eZ80® — RoHS Compliant 
! i i -4672- 
ZB Encotel AE Fsoh Series, Developmen Mt sistent = oSibreND®: anes Webserver-i Ethernet MOdUIe............c.cssces cesses teseesesseeteeees 269-4670-ND 137.70 
eaiEncore! Mini Ethernet Module..........csssesseecsesseesseestesseestsereeseeeeees 269-3860-ND 105.00 
28-Encora! Development Kit (BK/AK) .............+.--2reseseeensseses ZOO AeeOsNDe, 39.95 Mini Ethernet Module ............+ssssscseseseeseeeeeeeeesteeteenees 269-4666-ND 46.67 
Z8 Encore! Z8F642 MCU Development Kit 269-4540-ND® 39.95 = 
28 Encore! Z8F642 MCU Development Kit (28-Pin Series) 269-4677-ND@ 74.95 RoHS Compliant 
Z8 Encore! Z8F642 MCU Development Kit (44-Pin Series) 269-4678-ND® 99.95 
Z8 Encore! Motor Control Development Kit. 269-3639-ND 199.95 A Kit 
Z8 Encore! Motor Control Development Kit. 269-4660-ND® 199.95 ccessory I Ss 
ZVECTOR Development Kit with Motor . . 269-4668-ND 800.00 _ . 
ZVECTOR Development Kit with out Motor... 269-4669-ND@ 600.00 reset Diol Key erica 
Crimzon™ 
imi™ 
Crimzon RC Development Platform..........c.cscsssssscscecsseseseees 269-3398-ND 249.00 Ses0Acelatm: 
Crimzon RC Blaster™ Development Kit .............0......00 eee 269-4682-ND® 111.25 eZ80Acclaim! Serial Smart Cable Accessory Kit 269-3391-ND 35.00 
Crimzon Development Board Kit for use as a target USB Smart Cable Accessory Kit .. 269-4539-ND@ 29.95 
with ZCRMZNICEO1ZEMG (ICE) ...........0.. ee eee 269-4683-ND® 125.00 : 
Ethernet Smart Cable Accessory Kit . 269-4661-ND® 69.99 
@ RoHS Compliant 
28 Encore!® MC™ — RoHS Compliant 
P rog ra m m er Opto-isolated USB Smart Cable Accessory Kit...............2.0.00e0eeee 269-4664-ND 75.00 
Crimzon™ — RoHS Compliant 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 20-Pin Accessory Kit for use with ZCRMZNICEO1ZEMG (ICE)... 269-4684-ND 170.00 
ze GP™ 40/48-Pin Accessory Kit for use with ZCRMZNICEO1ZEMG (ICE) .. 269-4686-ND 500.00 
Z8 GP ZGP323 Ethernet Programming System.................2.0200+ 269-3390-ND 99.00 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Z8 MCU Family 

OVERVIEW: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including 
consumer, automotive, security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as 
volume production where time to market or code flexibility is critical. A variety of packaging options are 
available. The same on-chip peripherals are used across the MCU product line with the primary differences 
being the amount of ROM/RAM, number of I/O lines present, and packaging/temperature ranges available. 
This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family member. 

FEATURES: ¢ General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an 
accumulator, speeding instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow 
fast context switching. ¢ Flexible I/O: I/O byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs 
are software programmable as open-drain or push-pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with 
auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. * Analog Inputs: Three input pins are software 
programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two comparator inputs are provided with 
a common reference input. * Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 6-bit prescaler and 


8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. ¢ Interrupts: There are six vectored interrupt 
sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. * Watch-Dog Timer 
(WDT): An internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the 
bounds of normal operation, the WDT will timeout and reset the MCU. ¢ Auto Reset: All family devices have 
internal Power-On Reset. * Low-EMI Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. 
This new option provides for reduced radiated emission via clock and output drive circuit changes. * Low- 
Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. °¢ Full Z8 Instruction Set: Forty-eight basic 
instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, nibbles, bytes, and words. 


Accessory Kit: 
The Z86CCPOOZAC is the accessory kit for the Z86CCP01ZEM. The kit contains all accessories to fully 
populate and operate all functions of the Z86CCP01ZEM. 


KIT CONTENTS:  28-Pin DIP ZIF Socket * 28-Pin Target Connector Cable * 40-Pin DIP ZIF Socket * 40-Pin 
Target Connector Cable * RS-232 Cable * Power Cable 


Memory Oscillator Frequency Supply 
Size vO Type Range Voltage Operating Digi-Key Price Each Zilog 
EPROM | RAM| Lines External Min./Max. Range Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1012-ND 1.56 117 86 Z86E0208PSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3948-ND® 1.56 117 .86 Z86E0208PSG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-SOIC. 269-1014-ND 1.56 tA7 .86 Z86E0208SSC1925 
XTAL DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3069-ND 2.13 1.60 1.19 Z86E0208HSC1925 
0.5K 61 14 XTAL DC-8MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 20-SSOP 269-3946-ND® 2.13 1.60 1.19 Z86E0208HSG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3947-ND® 2.13 1.60 1.19 Z86E0208PEG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. 269-3949-ND® 2.13 1.60 1.19 Z86E0208SEG1925 
XTAL DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3068-ND 2.34 1.76 1.30 Z86E0208HEC1925 
XTAL DC-8MHz 4.5 ~ 5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3945-ND® 2.34 1.76 1.30 Z86E0208HEG1925 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1096-ND 2.31 1.74 1.29 Z86E0412PSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3076-ND 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3952-ND® 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSG1866 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3077-ND 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSC1903 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5 ~ 5.5 0~70 20-SSOP 269-3953-ND® 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-1093-ND 3.36 2.52 1.86 Z86E0412PEC 
1K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3954-ND® 3.36 2.52 1.86 Z86E0412PEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-1097-ND 3.36 2.52 1.86 Z86E0412SEC 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. 269-3955-ND® 3.36 2.52 1.86 Z86E0412SEG 
XTAL DC-12MHz 4.5 ~ 5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3074-ND 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3950-ND® 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEG1866 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3075-ND 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEC1903 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5 ~ 5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3951-ND® 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3961-ND® 2.70 2.03 1.50 Z86E0812PSG1866 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3962-ND® 2.70 2.03 1.50 Z86E0812PSG1903 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3089-ND 3.90 2.93 2.16 Z86E0812HSC1903 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3959-ND® 3.90 2.93 2.16 Z86E0812HSG1903 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-SOIC 269-1055-ND 5.46 4.10 3.04 Z86E3116SSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 0~70 28-SOIC 269-3968-ND® 5.46 4.10 3.04 Z86E3116SSG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3960-ND® 4.08 3.06 2.27 Z86E0812PEG 
2K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. 269-3963-ND® 2.94 2.21 1.64 Z86E0812SEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3086-ND 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3957-ND® 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEG1866 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3087-ND 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEC1903 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3958-ND® 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEG1903 
XTAL/RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-4699-5-NDt® NEW! 2.94 2.21 1.64 Z86E0812SEG1903 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3966-ND® 6.06 4.55 3.36 Z86E3116PEG 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-1054-ND 6.06 4.55 3.36 Z86E3116SEC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-3967-ND® 6.06 4.55 3.36 Z86E3116SEG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3965-ND® 6.60 4.95 3.67 Z86E3016PSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-4539-5-NDt® 6.60 4.95 3.67 Z86E3016SSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 0~ 70 28-PLCC 269-1045-ND 6.60 4.95 3.67 Z86E3016VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-DIP 269-1036-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312PSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-DIP 269-3969-ND® 6.84 5.13 3.80 Z86E3312PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-SOIC 269-1103-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312SSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-3970-ND® 6.84 5.13 3.80 Z86E3312SSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-PLCC 269-1104-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-PLCC 269-3971-ND® 6.84 5.13 3.80 Z86E3312VSG 
4K XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 0~70 40-DIP 269-3975-ND® 7.86 5.90 4.37 Z86E4016PSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-3976-ND® 7.86 5.90 4.37 Z86E4016VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 40-DIP 269-3977-ND® 8.34 6.26 4.64 Z86E4312PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-3978-ND® 8.34 6.26 4.64 Z86E4312VSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 Q~70 44-PQFP. 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
21 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~ 5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-4704-5-NDt® NEW! 9.00 6.75 5.00 Z86E8316SEG 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3964-ND® 7.26 5.45 4.04 Z86E3016PEG 
XTAL/RC DC-16MHz -40 ~ 105 28-SOIC 269-4700-5-NDt® NEW! 7.26 5.45 4.04 Z86E3016SEG 
XTAL/RC DC-16MHz -40 ~ 105 40-DIP 269-1071-ND 8.64 6.48 4.80 Z86E4016PEC 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz -40 ~ 105 40-DIP 269-3974-ND® 8.64 6.48 4.80 Z86E4016PEG 
XTAL/RC DC-16MHz 44-PLCC 269-4702-5-NDt® NEW! 8.64 6.48 4.80 Z86E4016VEG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 28-SOIC 269-3940-ND® 8.34 6.26 4.63 Z8673312SSG 
XTAL/RC DC-12MHz 28-DIP 269-3939-ND® 8.34 6.26 4.63 Z8673312PSG 
8K XTAL/RC DC-12MHz 44-PLCC 269-1048-ND 9.66 7.25 5.37 Z8674312VSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 44-PLCC 269-3942-ND® 9.66 7.25 5.37 Z8674312VSG 
XTAL/RC DC-12MHz 40-DIP 269-3941-ND® 9.66 7.25 5.37 Z8674312PSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 28-DIP 269-3972-ND® 11.01 8.26 6.11 Z86E3412PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 28-SOIC 269-4701-5-NDt® NEW! 11.01 8.26 6.11 Z86E3412SSG 
XTAL/RC DC-12MHz 40-DIP 269-3980-ND® 12.36 9.27 6.87 Z86E4412PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 44-PLCC 269-3981-ND® 12.36 9.27 6.87 Z86E4412VSG 
16K XTAL/RC DC-12MHz 44-PQFP 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 44-PQFP 269-3979-ND® 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSG 
XTAL/RC DC-12MHz 44-LQFP. 269-4577-ND® 12.72 9.54 7.06 Z86E4412ASG 
XTAL DC-16MHz 44-PQFP. 269-3982-ND® 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSG 
XTAL DC-16MHz 44-LQFP. 269-4578-ND® 19.74 14.81 10.96 Z86E6116ASG 
XTAL DC-16MHz 44-PQFP 269-1111-ND 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
32K 236 32 XTAL DC-16MHz 44-PQFP 269-3983-ND® 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSG 
XTAL DC-16MHz 44-LQFP. 269-4579-ND® 25.05 18.79 13.91 Z86E6316ASG 
XTAL DC-16MHz 44-PLCC 269-4703-5-NDt® NEW! 25.05 18.79 13.91 Z86E6316VSG 
t Tube RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| l O g Z8® Series Microcontrollers (cont) 


OTP Programming Adapters 


Digi-Key Price Zilog 

Description Part No. Each Part No. 

TS!Pitt SOIC AGaptel s<2.ass ssinacdieains nants d dais camadenag nemaahed adinshatinenaaylelnad.nailaeiyedasiheeltigecinahesiah’y 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP. 
Z8 Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for Z86CCP01ZEM 269-2001-ND 46.43 Z86CCPOOZAC 
44 Pin PLCC Adapter 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
28 Pin Dip Adapter. . 269-2009-ND 33.75 Z86E3400ZDP 
28 Pin SOIC Adapter 269-2010-ND 50.63 Z86E3400ZDS 
44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter ........... 0.0.00. cc ccc ec ccc c cece cece eee teens teens teens ee eeeeeeneneeneeees 269-2021-ND 198.00 Z86E2101ZDF 
44 Pin: PQFP to:40 Dip: Adapter co...65.cceetesssnodeansabenoseanedsanedeaneasiebedsensasedenbenbasiadnnged sia’ 269-2022-ND 118.83 Z86E4001ZDF 


eZ80 - The Next Generation 


EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the next generation eZ80 is revolutionizing the way that communications are 
happening today. This elegant system-on-a-chip can serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system monitoring and 
control, effortless processor code updates, and system compatibility. This solution enables any browser with access to your network the 
ability to control and monitor a network application. The eZ80 executes Z80 code four times faster than traditional Z80s at the same clock 
speed, and can operate at speeds up to 50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, which can only address 64KB, the eZ80 can address 
16MB without a Memory Management unit. The eZ80 Webserver also features an Embedded Internet Software Suite that enables the 


transmission and reception of HTML form data and the dynamic generation of web pages. 


FEATURES: ¢ 50MHz Processor ¢ Multiply and Accumulate Engine * 16MB Linear Addressing * 3.3V Operation *2 DMA Channels 
* Universal Zilog Interface (selectable UART, IIC, SPI) *6 PRTs with Prescalers *8KB SRAM *32-Bit GPIO with Interrupt Support 


* On-Chip Oscillator * Optimized Pipeline Architecture * Zilog Debug Interface 


Digi-Key Price Each Zilog 
Description Package Part No. il 25 100 Part No. 
Webserver IC, Extended Temperature 100-LQFP. 269-3123-ND 21.18 15.89 11.76 EZ80190AZ050EC 
Webserver IC, Extended Temperature 100-LQFP. 269-3865-ND® 21.18 15.89 11.76 EZ80190AZ050EG 
Webserver IC 100-LQFP 269-3124-ND 18.42 13.82 10.23 EZ80190AZ050SC 
Webserver IC 100-LQFP 269-3866-ND® 18.42 13.82 10.23 EZ80190AZ050SG 
@ RoHS Compliant 
™ i 
Z8Plus™ Microcontrollers 
Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and Z8 cores, the Z8Plus offers increased EMULATOR/PROGRAMMER 


functionality, significantly higher performance, lower power requirements, and greater cost savings over other 
8-bit microcontrollers. The Z8Plus is designed to be easy to use, even for designers who have never used a 
microcontroller before. 

With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to-register architecture, the Z8Plus offers 
state-of-the-art flexibility and freedom for any designer in search of a low-cost solution for a variety of 
microcontroller applications. 

The Z8Plus core offers several significant advantages compared to the current Z8 core. Foremost is 
performance improvement due to a reduced system clock division and a fixed instruction cycle time. The 
improvement is nearly 50%, depending upon instruction mix. For example, a Z8Plus-based part at 10MHz 
has performance comparable to a 16MHz part in production today. This, along with significant design 
improvements, leads to lower power and lower noise operation. 

The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members of the popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit 
microcontroller family. New features include voltage brown-out protection and power-on reset. Additionally, 
the “RESET” pin has been replaced with a general purpose I/O pin and oscillator circuitry to support RC 
configurations. These new parts are targeted at customers who require a powerful, yet small OTP micro- 
controller for use in general purpose applications. 


FEATURES: ° In-Circuit Program Debug Emulation * Real-Time Emulation * ZDS Emulator Software 
* Window-Based User Interface * On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support * Selectable 
Baud Rates: 9,600 to 57.6 Kbps » Bi-sync Error-Correcting Communications Protocol 


SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C +10°C Power Requirements: 9.0VDC @ 0.5A Minimum 
(Typical) Dimensions: ¢ Width: 6.75 inches (17.15 cm) * Length: 7.50 inches (19.05 cm) * Height: 0.90 inch 
(2.30 cm) Serial Interface: RS-232C @ 9,600, 19,200 (default), 28,800 or 57,600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% Compatible) 386-Based Machine: * 33MHz 
*4MB RAM *VGA Video Adapter * Hard Disk Drive (2.5MB Free Space) *3.5 inch, High-Density (HD) 
Floppy Disk Drive * RS-232C Com Port * Mouse or Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; * Cable/Pods: 18-Pin Emulation Pod Cable; 
9-Pin M-F Serial Cable (6 feet) * Host Software: Z8 Graphical User Interface (GUI); Zilog Macro Cross 
Assembler (ZMASM)/Zilog Developer Studio (ZDS) * Documentation: Zilog 1999 Technical Library CD 
ROM, which contains Z8 device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator User's 
Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Operating Required Required OTP 
Size vO Type Range Voltage Temperature Emulator Programming Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom | Ram | Lines External Min/Max Range (Cc) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Z8E00010 Series 
269-1117-ND 1.80 1.35 1.00 | Z8E00010PSC 
512 32 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 18-DIP D D 269-3984-ND¢@ 1.80 135 1.00 | Z8E00010PSG 
2Z8E00110 Series 
18-DIP D D 269-1121-ND 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110PSC 
35-55 0~70 18-DIP D D 269-3986-ND@ 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110PSG 
1K 64 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 18-SOIC A D,2 269-1123-ND 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110SSC 
18-SOIC A D,2 269-3987-ND@ 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110SSG 
45 ~5.5 -40 ~ 105 18-DIP D 269-3985-ND® 2.49 1.87. 1.389 | Z8E00110PEG 
Z8PEOO2 Series 
18-DIP D D 269-4290-ND® 1.92 1.44 1.07 | Z8PE002PZ010SG 
3.0 ~ 5.5 0~70 20-SSOP. A D, 17 269-1132-ND 2.10 1.58 1.16 | Z8PEO002HZ010SC 
512 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 20-SSOP A D, 17 269-4289-ND@ 2.10 1.58 1.16 | Z8PEO02HZ010SG 
45~55 -40 ~ 105 20-SSOP. A D, 17 269-1135-ND 2.28 1.71 1.27 | Z8PEO02HZ010EC 
20-SSOP A D, 17 269-4288-ND@ 2.28 1.71 1.27 | Z8PEO02HZ010EG 
Z8PE003 Series 
18-DIP D D 269-1136-ND 2.67 2.01 1.49 | Z8PEO03PZ010SC 
18-DIP D D 269-4293-ND® 2.67 2.01 1.49 | Z8PE003PZ010SG 
so-a5| o-m | wage] 4 | 52 PRR 22 20 te | zreomemer 
- A H - -ND® 67 H x 
os ia STALLS DG eH 0Mbe 20-SSOP. A D, 17 269-1138-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8PE003HZ010SC 
20-SSOP A D, 17 269-4291-ND@ 2.82 2.12 1.57 | Z8PEOO3HZ010SG 
45-55 -40 ~ 105 18-SOIC A D,2 269-1140-ND 2.94 2.21 1.63 | Z8PE003SZ010EC 
18-SOIC A D,2 269-4294-ND@ 2.94 2.21 1.63. | Z8PE003SZ010EG 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
Emulator/Programmer t 
D ZB Plus|Emulator/Programmch...2..:.20sic2secesindesisdriiedscnsssndedsacsmagecdenteiaansda mesadgtaia needa sacha neera chead ateaae nance 269-2033-ND 161.33 Z8ICE001ZEM 


@ RoHS Compliant 
emulator for in-circuit DIP emulation. 


& Zilog’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the 
T For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| [ O g Turnkey Universal Remote 


The Crimzon RC Bullet™ Reference Design Kits are ideally suited for Universal Remote Control 
applications. 


These kits feature both learning and non-learning models with both three-in-one (Cable/Satellite, 
DVD/VCR and TV) and six-in-one feature sets (Cable, Satellite, Audio, TV, DVD and VCR) for the 
North American and European marketplaces. 


Built on the Z8-based ZLx16300 and ZLx32300 IR MCU, and competitively priced, the kits give you 
everything needed to start manufacturing branded universal remote controls today. 


Thermostat Application 
Module Kit 


Thermostat Application Module provides a flexible platform for training and experimentation on a number of 


microcontroller and microprocessor devices. 


Control Kit 


269-3380-ND USA, 3-Function, Non-Learning 
269-3381-ND European, 3-Function, Non-Learning . 
269-3382-ND USA, 6-Function, Non-Learning..... 
269-3383-ND European, 6-Function, Non-Learning . 
269-3384-ND USA, 6-Function, Learning . 
269-4665-ND®@ —__USA, 6-Function, Learning . 
269-3385-ND European, 6-Function, Learning . 
RoHS Compliant 


Z86L99 with IR Solutions 


In-circuit emulators are interactive, Windows-oriented development tools, providing a real-time environment 
for emulation and debugging. Provides essential timing and I/O circuitry to simplify user emulation of 
prototype hardware and software products. 


$129.00 
$129.00 
$129.00 
$129.00 
$159.00 
$160.00 
$159.00 


The module contains no processor. It is designed to attach to the eZ80 development platforms, which Features: 
contain both the processors and the control programs that make the development function. * Supports up to 32K of ROM 
¢ Varies the operating voltage from 3.0V ~ 4.0V 
Features: * Supports in-circuit emulation on target systems that operate at 3.0V ~ 4.0V 
* Simple bit-I/O (LEDs, switches, lamp, and fan) + Powers the In-Circuit Emulator (ICE) chip from either the emulator or target board 
¢ Alphanumeric LCD display via the GPIO interface ¢ Supports IR devices that operate at up to 8MHz 
* Temperature sensor via the I°C interface ¢ Emulates 28-pin DIP and 40-pin DIP 
* EEPROM data storage via the I°C interface * Provides OTP programming for 28-pin DIP and SOIC packages, 40-pin PDIP, 48-pin SSOP 
¢ Flash program storage for eZ80 family devices * Multi-tasks with other Windows applications while Zilog Developer Studio (ZDS) is running 
269-3198-/ND.... iis cccecisiciassssaccesaacerassearscamssnarcsaneediatedsanesivretsasadoniedsaseensiseanaies $85.00 269-3241-ND ZGEL99 [N-Circuit EMULAOK soc sesedicpesnedesndsednameduadestadiednaudeneuloanades $850.00 
Microprocessors 
Operating Operating 
Speed Voltage Temperature Digi-Key Price Each Zilog 
(MHz) Features Timers (V) Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-3004-ND 9.33 7.00 5.19 Z8018006FSC 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP 269-3879-ND® 9.33 7.00 5.19 Z8018006FSG 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 64-Dip 269-3880-ND® 10.50 7.88 5.84 Z8018006PEG 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-3881-ND® 8.85 6.64 4.91 Z8018006PSG 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3007-ND 10.50 7.88 5.84 Z8018006VEC 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 Orc ~ 70°C 68-PLCC 269-3008-ND 8.85 6.64 4.91 Z8018006VSC 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-3009-ND 9.90 7.43 5.50 Z8018008FSC 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-3882-ND® 9.90 7.43 5.50 Z8018008FSG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 64-Dip 269-3883-ND® 11.16 8.37 6.20 Z8018008PEG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-3884-ND® 9.21 6.91 5.11 Z8018008PSG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3012-ND 12.72 9.54 7.07 Z8018008VEC 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3885-ND® 12.72 9.54 7.07 Z8018008VEG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 °c ~ 70°C 68-PLCC 269-3886-ND® 9.21 6.91 5.11 Z8018008VSG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 °c ~ 70°C 80-QFP. 269-3887-ND® 11.28 8.46 6.27 Z8018010FSG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 64-Dip 269-3888-ND® 13.08 9.81 7.26 Z8018010PEG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-3889-ND® 11.28 8.46 6.27 Z8018010PSG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3890-ND® 13.08 9.81 7.26 Z8018010VEG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-3018-ND 11.28 8.46 6.27 Z8018010VSC 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP 269-4572-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84CO006AEG 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3892-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84CO006PEG 
6 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3893-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84CO006VEG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP 269-4573-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84CO0008AEG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3895-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84CO0008PEG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3896-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84C0008VEG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP 269-4574-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84C0010AEG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3898-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84C0010PEG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3899-ND® 4.92 3.69 2.73 Z84C0010VEG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP 269-4575-ND® 11.64 8.73 6.46 Z84C0020AEG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3901-ND® 11.64 8.73 6.46 Z84C0020PEG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3030-ND 11.64 8.73 6.46 Z84C0020VEC 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3902-ND® 11.64 8.73 6.46 Z84C0020VEG 
8 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3903-ND® 10.80 8.10 6.00 Z84C1008PEG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP 269-3098-ND 9.33 7.00 5.19 Z8S18010FSC 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-4296-ND® 9.33 7.00 5.19 Z8S18010FSG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-4297-ND® 8.85 6.64 4.91 Z8S18010PSG 
10 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-4298-ND® 8.85 6.64 4.91 Z8S18010VSG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 80-QFP. 269-4299-ND® 14.88 11.16 8.26 Z8S18020FEG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 80-QFP. 269-3104-ND 14.88 11.16 8.26 Z8S18020FEC1960 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 80-QFP. 269-4300-ND® 14.88 11.16 8.26 Z8S18020FEG1960 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 Orc ~ 70°C 80-QFP. 269-4541-5-NDt® 12.27 9.21 6.81 Z8S18020FSG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-4301-ND® 12.27 9.21 6.81 Z8S18020PSG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-4302-ND® 12.27 9.21 6.81 Z8S18020PSG1960 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-4303-ND® 14.88 11.16 8.26 Z8S18020VEG 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3110-ND 14.88 11.16 8.26 Z8S18020VEC1960 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-4304-ND® 14.88 11.16 8.26 Z8S18020VEG1960 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 °c ~ 70°C 68-PLCC 269-4305-ND® 12.27 9.21 6.81 Z8S18020VSG1960 
20 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 °c ~ 70°C 68-PLCC 269-3863-ND® 12.27 9.21 6.81 Z8S18020VSG 
33 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3115-ND 16.32 12.24 9.06 Z8S18033VEC 
33 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-4306-5-NDt® 16.32 12.24 9.06 Z8S18033VEG 
33 2-UARTS, 2DMA’s 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-4307-ND® 13.56 10.17 7.53 Z8S18033VSG 


t+ Tube @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PSoC® FirstTtouch™ Embedded Design Starter Kit : ’ = 
1RSTTOUey 
LTIWATE STARTER 


CYPRESS 


PERFORM 


Easy and Affordable Starter Kit to Accelerate Mixed-Signal Embedded Application Development 


The Cypress PSoC FirstTouch starter kit provides a quick, easy, and affordable way for embedded customers to evaluate the integration, flexibility, and real 
mixed-signal programmability of PSoC mixed-signal arrays. Without writing a single line of C or Assembly code, you can experience the power of PSoC mixed- 
signal arrays. Right-out-of-the box you can see a single PSoC device perform several designs — Cypress CapSense™ touch sensing, temperature sensing, 
light sensing, and CapSense™ proximity sensing. And with Cypress’s PSoC Express visual embedded system design tool, you can modify these designs as 
you wish or even create your own applications. 


ADVANTAGES - Embedded Designs Available for Use Right Out of the Box 


Highly Integrated Programmable Kit Optimized for Embedded Applications 

— Integrates four embedded applications in a single thumbdrive form factor 

— General purpose I/O pins accessible for further evaluation and development 

— Detachable multifunction expansion card enables adding PSoC functionality to existing 
system boards 


Rapid Time to Market for Embedded Applications 


— Design embedded control applications in minutes 

— No C or Assembly code necessary with PSoC Express design software 

— Accommodates last-minute design changes 

— Real mixed-signal programmability provides complete analog and digital functionality 


— USB connectivity for convenient plug and play operation 


Design Functionality Applications 
YY Controls LED color depending White goods, handsets, consumer 
ay on a finger’s position on the electronics, computers and 
carsout rover! ~CapSense touch sensing slider computer peripherals 


Controls LED color and buzzer 
based on ambient temperature 
variation 


Air conditioning, alarm systems, 
system and industrial fan control 


Consumer electronics, PCs, 
monitors, mobile phones 


Controls LED intensity based 
on ambient light variation 


Controls LED color based on 
proximity to a proximity sensor 


White goods, handsets, consumer 
electronics, computers, and 
computer peripherals 


PSoC® Mini Programming Kit 


This evaluation kit allows a user to program PSoC devices via the MiniProg programming unit. A MiniEval 
board is also included in the kit. The MiniEval board is programming and evaluation board which allows 
socket programming of DIP devices. The MiniEval also includes LEDs and a POT for simple evaluation 
and demonstration, but does not include a prototyping area. The MiniProg1 utilizes a 5-pin ISSP header to 
program PSoC Devices on the MiniEval board or directly on a users target board. 


CY3210-MiniProg1 Kit Includes: 


¢ MiniProg Programming Unit * MiniEval Socket Programming and Evaluation Board »* Device Samples 
* Cable * Software 


CY3217 Kit Includes: 
¢ MiniProg Programming Unit * USB Cable « Software 


428-1585-ND 
428-2021-ND 


$57.70 
$24.65 


MiniProg1 Demo Board 
MiniProg Demo Board . 


PSoC® Evaluation Kit 


CY3210-PSoCEval1: 


The PSoC Evaluation Kit features an evaluation board and MiniProg1 Programming unit. The evaluation 
board includes an LCD module, Potentiometer, LEDs and plenty of bread boarding space to meet all of your 
evaluation needs. The MiniProg1 programming unit will program PSoC devices directly on the evaluation 
board, or on other boards via a 5-pin header. The MiniProg1 is small and compact, and connects to the 
users PC via a provided USB 2.0 Cable 


Kit Includes: 


¢ Evaluation board with LCD module * MiniProg1 Programming unit * PSoC Designer Software CD 
* CY8C29466-24PXI Samples * USB 2.0 Cable * Getting Started Guide 


428-1584-ND Evaluation Kit for PSoC with MiniProg1 .. $115.00 


EZ-Color™ Evaluation Kit 


CY3261A-RGB: 


The CY3261A-RGB board is a preprogrammed HB LED color mix board with seven pre-set colors using the 
CY8CLED16 EZ-Color HB LED Controller. The board is accompanied by a CD containing the color selector 
software application, PSoC® Express 3.0, PSoC Programmer, and a suite of documents, schematics, and 
firmware examples. The color selector software application can be installed on a host PC and is used to 
control the EZ-Color HB LED controller using the included USB cable. The application enables you to select 
colors via a CIE 1931 chart or entering coordinates. 


Kit Includes: 


¢ RGB Industrial Lighting Demo Board * Power Supply * Software * Documentation 


428-1953-ND Evaluation Kit for EZ-Color .......... 0.0... cc cece cece cece cece tee tebe eee ennee $149.00 


on-chip 


LED Displays Light Sensor 


CapSense 
Proximity 


preset CapSense 


Touch Sensing 


Slider 


Buzzer Temperature 


Sensor 


Visit www.cypress.com/FirstTouch 
for more information. 


428-2018-ND FirstTouch™ Starter Kit $29.95 


PSoC® Development Kit 


CY3215-DK: 

The PSoC Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, USB 2.0 
cable, and power supply. The base unit is connected to the host PC via the USB port. The ICE is driven by 
the Debugger subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to run, halt, and single 
step the processor. It also allows the user to set complex event points. Event points can start and stop 
the trace memory on the ICE, as well as break the program execution. In addition to the Development Kit, 
different Emulation Pods are available to support the range of devices in the PSoC family. The ICE-cube also 
serves as a single-site device programmer via an ISSP (In-System Serial Programming) Cable and MiniEval 
board included in the kit. The MiniEval board is a programming and evaluation board that connects to the 
ICE-Cube via an ISSP Cable and allows programming of DIP devices. There are also other Programming 
boards available for programming other packages. 


System Requirements: 
* 500MHz Processor * 256MB Ram ¢ 150MB Free Space * USB Port * Windows®, NT4.0, 2000, Me, XP 
* Internet Explorer 6.0 * Adobe Acrobat Reader 


Development Kit Includes: 

* ICE-Cube Unit * Emulation Pod for CY8C29466-24PXI * CY8C29466-24PXI Samples * PSoC Designer 
Software CD *ISSP Cable ¢ MiniEval Socket Programming and Evaluation board »* Backward compatibility 
cable (for connecting to legacy Pods) * Power Supply European Plug Adapter * USB 2.0 Cable » Getting 
Started Guide * Development Kit Registration form * Image Craft C-Compiler License 


428-1583-ND Development Kit for PSOC ....... 0... cece cee eee e cece cence eee e eae e eae eee eens eenee $399.99 


CapSense™ Successive Approximation 
(CSA) Training Kit 


CY3203A-CAPSENSE: 

The CY3203A CapSense Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers 
learn how to implement PSoC® CapSense in their own design using the CY8C20x34 family. A training board 
is included that is hardwired for buttons and sliders as well as LCD control and IC communication. 


Kit Includes: 
* Training Board (CY8C20x34) * PSoC Designer and Example Project CD * CSA User Module ° Mini 
Programmer Unit * LCD Module * USB Cable 


428-1924-ND Evaluation Kit for CapSense CSA ......0.. ccc cece eee ener eee eee e eee $88.99 


CapSense™ Sigma-Delta 
(CSD) Training Kit 


CY3213A-CAPSENSE: 

The CY3213A CapSense Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers 
learn how to implement PSoC® CapSense in their own design using the CY8C21x34 family. A training board 
is included that is hardwired for buttons and sliders as well as LCD control and I?C communication. 


Kit Includes: 
¢ Training Board (CY8C21x34) * PSoC Designer and Example Project CD * CSD User Module ¢ Mini 
Programmer Unit * LCD Module * USB Cable 


428-1925-ND Evaluation Kit for CapSense Sigma Delta. $88.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PERFORM 
The Programmable System-on-Chip (PSoC) microcontrollers integrate 
a microcontroller and the analog and digital components that typically 
surround it in an embedded system. Easy-to-use development tools 
enable designers to select the precise peripheral functionality they 
desire, including analog functions such as amplifiers, ADCs, DACs, 


CYPRESS PSoC®(Programmable System on Chip) Microcontrollers 


filters and comparators and digital functions such as timers, counters, 
PWMs, SPI and UARTs. 

The PSoC family’s analog features include rail-to-rail inputs, 
programmable gain amplifiers and up to 14-bit ADCs with exceptionally 
low noise, input leakage and voltage offset. PSoC devices include up 


DigiReel® 


to 32KB of flash memory, 2KB of SRAM, an 8x8 multiplier with 32-bit 
accumulator, power and sleep monitoring circuits, and hardware |2C 
USB and Capsense Technology communications. 

Operating Voltage from 2.4V ~ 5.25V 

Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash SRAM Comm Bus vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
1 CapSense 0 8K 512 aC 28 2.4 ~ 5.25 32-QFN 428-1914-ND 4.09 2.20 177 CY8C20434-12LKXI 
6 8-SOIC 428-1682-ND 1.78 7.09 89 CY8C21123-24SXI 
16 16-SOIC 428-1683-ND 2.08 1.28 4.04 CY8C21223-24SXI 
zis oe PC 16 eames 20-SSOP 428-1684-ND 2.13 131 1.07 CY8C21323-24PVXI 
16 24-QFN 428-1685-ND 2.38 1.46 1.19 CY8C21323-24LFXI 
i i 12 16-SOIC 428-1611-ND 2.82 2.20 177 CY8C21234-24SXI 
16 20-SSOP 428-1612-ND 3.04 2.35 1.90 CY8C21334-24PVXI 
sie ae eG 28 ia debe 32-QFN 428-1613-ND 3.26 2.50 2.04 CY8C21434-24LFXI 
28 By 32-QFN 428-2061-ND NEW! 3.67 2.94 2.29 CY8C21434-24LTXI 
24 28-SSOP 428-1614-ND 3.28 2.55 1.97 CY8C21534-24PVXI 
26 32-QFN 428-1615-ND 3.54 2.75 2.29 CY8C21634-24LFXI 
6 8-DIP 428-1602-ND 2.95 177 1.48 CY8C24123A-24PXI 
6 8-SOIC 428-1603-1-NDt 2.73 1.64 1.37 CY8C24123A-24SXIT 
6 8-SOIC 428-1603-2-ND+ 3270.00/2,500 CY8C24123A-24SXIT 
16 20-DIP 428-1604-ND 3.68 2.24 1.84 CY8C24223A-24PXI 
6 4 4K 256 ec 16 2.4 ~ 5.25 20-SSOP 428-1605-ND 3.35 2.01 1.68 CY8C24223A-24PVXI 
16 20-SOIC 428-1606-ND 3.65 2.19 1.83 CY8C24223A-24SXI 
24 28-SSOP 428-1608-ND 3.85 2.31 1.93 CY8C24423A-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1609-ND 3.85 231 1.93 CY8C24423A-24SXI 
24 32-QFN 428-1610-ND 3.32 2.55 2.08 CY8C24423A-24LFXI 
6 4 eK 1K PC, USB 50 3-525 56-OFN 428-1651-ND 5.50 4.28 3.44 CY8C24794-24LFXI 
49 56-OFN 428-1917-ND 7.15 4.28 3.44 CY8C24894-24LFXI 
6 2 16K 1K 2C, USB 56 3~ 5.25 100-VFBGA | 428-1915-ND 8.88 5.48 4.44 CY8C24994-24BVXI 
56 68-QFN 428-1916-ND 8.88 5.48 4.44 CY8C24994-24LFXI 
8K 256 = 16 3-525 20-SSOP 428-1640-ND 5.95 4.12 3.69 CY8C26233-24PVXI 
12 8 ae see _ 24 eee 28-SSOP 428-1643-ND 6.15 4.26 3.82 CY8C26443-24PVXI 
24 ; 28-SOIC 428-1644-ND 6.18 4.28 3.83 CY8C26443-24SXI 
6 -DIP 428-1593-ND 5.00 3.00 2.50 CY8C27143-24PXI 
16 20-SSOP 428-1594-ND 5.40 3.24 2.70 CY8C27243-24PVXI 
16 20-SOIC 428-1595-ND 5.40 3.24 2.70 CY8C27243-24SXI 
24 28-DIP 428-1596-ND 5.90 3.54 2.95 CY8C27443-24PXI 
a 8 ns ee PC 24 asRee 28-SSOP 428-1597-ND 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1598-ND 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24SXI 
44 48-SSOP 428-1600-ND 6.03 3.62 3.02 CY8C27643-24PVXI 
44 48-QFN 428-1601-ND 6.98 4.19 3.49 CY8C27643-24LFXI 
24 28-DIP 428-1586-ND 8.78 5.27 4.39 CY8C29466-24PXI 
24 28-SSOP 428-1587-ND 7.65 4.80 3.83 CY8C29466-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1588-ND 7.65 4.59 3.83 CY8C29466-24SXI 
12 16 32K 2K ec 40 3~ 5.25 44-TOFP 428-1589-ND 8.53 5.12 4.27 CY8C29566-24AXI 
44 28-SSOP 428-1590-ND 8.03 4.82 4.02 CY8C29666-24PVXI 
44 48-QFN 428-1591-ND 9.15 5.49 458 CY8C29666-24LFXI 
64 100-TQFP 428-1592-ND 9.78 5.87 4.89 CY8C29866-24AXI 


+ CutTape + Tape and Reel 


CapSense Express™ 


The CapSense Express Family, supported by PSOC Express™ Visual Embedded System Design Tool and 
the CapSense Express Configuration Tool, is the quickest and easiest to use for touch sensing functionality. 


The CapSense Express family supports up to ten general purpose |/Os for buttons, multi-segment sliders, 
LEDs and other general purpose functions, all configured via I?C registers. 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash SRAM Comm Bus vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
10 16-QFN 428-2046-ND 2.18 1.74 1.31 CY8C20110-LDX21 
10 16-SOIC. 428-2047-5-ND 2.00 1.61 1.25 CY8C20110-SX2I 
4 16-QFN 428-2048-ND 1.69 1.35 1.05 CY8C20140-LDX2I 
4 16-SOIC. 428-2049-5-ND 1.71 1.37 1.07 CY8C20140-SX2I 
4 8-SOIC 428-2050-5-ND 1.67 1.34 1.04 CY8C20142-SX1I 
1 CapSense 0 2K 512 126 6 2.4 ~ 5.25 16-QFN 428-2051-ND 1.78 1.43 1.11 CY8C20160-LDX2I 
6 16-SOIC. 428-2052-5-ND 1.80 1.44 4:12 CY8C20160-SX2I 
8 16-QFN 428-2053-ND 1.87 1.50 1.17 CY8C20180-LDX2I 
8 16-SOIC. 428-2054-5-ND 1.89 1.52 1.18 CY8C20180-SX2I 
10 16-QFN 428-2055-ND 2.07 1.66 1.29 CY8C201A0-LDX2I 
10 16-SOIC. 428-2056-5-ND 2.12 1.70 1.32 CY8C201A0-SX21 
Port Expanders 
Digi-Key Price Each Cypress 
Flash vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
3KB EEPROM 28 28-SSOP 428-2015-5-ND 3.15 2.52 1.96 CY8C9520A-24PVXI 
11KB EEPROM 48 3.0 ~ 5.25 48-SSOP 428-2016-5-ND 5.63 4.50 3.50 CY8C9540A-24PVXI 
27KB EEPROM 100 100-TQFP 428-2017-ND 5.29 4.23 3.29 CY8C9560A-24AXI 


EZ-Color™ High-Brightness LED Controllers 


Cypress’ EZ-Color family of devices offers the ideal control solution for High Brightness LED applications 


requiring intelligent dimming control. 


EZ-Color devices combine the power and flexibility of PSoC® (Programmable System-on-Chip™); with 
Cypress’ PriSM (Precise illumination signal modulation) drive technology providing lighting designers a fully 


EZ-Color devices support up to 16 i 


limitless analog and digital customiza' 


customizable and integrated lighting solution platform. 


independent LED channels with up to 32 bits of resolution per channel, 


enabling lighting designers the flexibility to choose the LED array size and color quality. EZ-Color’s virtually 


tion allow for simple integration of features. 


LED Analog Digi-Key Price Each Cypress Evaluation 
Channels Blocks Flash SRAM Package Part No. 1 25 100 Part No. Kit 
4 6 16KB 1KB 68-QFN 428-1947-ND 9.75 6.00 4.88 CY8CLED04-68LFXI 
8 12 16KB 256B 48-QFN 428-1948-ND 16.25 10.00 8.13 CY8CLED08-48LFXI 
8 12 16KB 256B 48-SSOP 428-1949-5-ND 16.25 10.00 8.13 CY8CLED08-48PVXI 428-1953-ND 
16 12 32KB 2KB 28-SSOP 428-1950-5-ND 18.50 11.40 9.25 CY8CLED16-28PVXI 
16 12 32KB 2KB 48-QFN 428-1951-ND 19.38 11.95 9.69 CY8CLED16-48LFXI 
16 12 32KB 2KB 48-SSOP 428-1952-5-ND 19.38 11.95 9.69 CY8CLED16-48PVXI 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PSoC® Express Development Kit 


CY3210-ExpressDK: 
The PSoC Express development kit provides a feature-rich hardware platform for developing and testing 
designs created with PSoC Express. This kit contains a complete PSoC Express development environment 
including a large, full featured development board, fan modules, proto modules, 28-DIP samples, and a 
MiniProg Programmer. 


Kit Includes: * Development Board * Four Fan Modules * Two Proto Modules * MiniProg Insystem 
Programmer * MiniEval PCB Evaluation Board * Power Supply * PSoC Express CD-ROM » Jumper Wire Kit 
* Cables * PSoC DIP Samples 


428-1636-ND PSoC Express Development Kit . $772.00 
428-1637-ND — Fan Module Kit. . $200.00 
428-1638-ND = Proto Module Kit ............. 0.0.0. cccsec esc es cee ecee nsec eeee ee eeseeneneesseeeenenenenee $100.00 


PSoC® Express II Evaluation Kit 


CY3210-PSOCEXPEVAL1: 
The PSoC Express Evaluation Kit is an all-in-one evaluation kit for experiencing first-hand the speed and 
depth of design offerings with PSoC Express, the code-free embedded development environment. 


Kit Includes: * Two PSoC Evaluation boards * MiniProg USB Programmer * Cables * Software 
428-1906-ND 
428-2025-ND 


PSoC® with USB Evaluation Kit 


Special features of the board include both USB and capacitive touch sense development and debugging 
support. The evaluation board also includes an LCD module, Potentiometer, LEDs, an enunciator, and plenty 
of bread boarding space to meet all of your evaluation needs. 

The PSoCEvalUSB board features an on-chip debugger and can be connected directly to an ICE-Cube 
(available in the CY3215-DK) for full-featured, in-circuit emulation and debugging. 


Evaluation Kit for PSoC Express ............ 0... ccc ce eee e eect cece eee eeeeeeeteeeeeeees $97.00 
Evaluation Kit for PSoC Express Il........... cc cece see e sees ee ence ence eee eee eres eenee $122.00 


Kit Includes: * PSoCEvalUSB Board * LCD Module »* MiniProg1 programmer * USB mini cable 
* Documentation and Software 


428-1650-ND — Evaluation Kit for CY8C24794-24LFX1........ 0... e eee cece cece eee tee ee ee ee ee ees $98.99 


CY3202-C iMAGEcraft C-Compiler 


The CY3202-C iMAGEcraft C-Compiler is fully integrated into the PSoC® Designer IDE. PSoC Designer 
supports C source level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. 


Features: * ANSI C-Compiler * Supports In-line Assembly and can Interface with Assembly Modules 
* Stack-Based * 7 Basic Data Types * Assemble and Linker * Math and String Libraries ¢ C-Interrupt 
Service Routines ¢ Librarian 


428-1413-ND = iMAGEcraft C-Compiler...........sscececeeeeceteeeeeeeeeeeeeeneseeeeeseseeeesreeenene $168.00 


PSoC® ISSP (In-System Serial 
Programming) Programmer 


The ISSP Programmer programs PSoC ICs with .hex files created with Cypress SemiConductor PSoC 
Designer™ software. The programmer programs a PSoC chip mounted on your PCB, one at a time. It 
connects to your PCB with a 5-wire cable and to your PC with a USB cable. Programming operation can be 
automated by incorporating the programmer into a PC-based test system. The tester software communicates 
with the programmer-control software through a command-line interface. The ISSP programmer can also be 
operated manually using the supplied Windows® GUI software. 


Functions: * Program ¢ Verify * Read ¢ Flexible Connections to Target PSoC Devices: Devices can be 
inserted directly into ISSP, using an on-board 48-ZIF socket, connected via a test fixture or programmed 
in-system on a product circuit board. 


System Requirements: * Windows®, NT, ME, 2000 or XP * CD-ROM * USB Port * 128 MB RAM 


Kit Includes: * ISSP Programmer * ISSP Software CD-ROM * 6-Foot USB Cable » 2-Foot Programming 
Cable * 9V Power Supply * In-System Serial Programming (ISSP) CY3207ISSP User Guide 


428-1495-ND PSoC USB In-System Programmer...............0.ccee cece eee e eee eee ee eee ee ee eee $354.00 


PSoC® SD Card Module Evaluation Kit 


CY3210-SDCARD: 

The SD Card Module Evaluation Kit assesses the PSoC SD Card user module's ability to quickly and easily 
write to, read from and seamlessly integrate an SD card module into an embedded design. SD flash memory 
technologies are quickly becoming the preferred solution for portable, consumer and industrial electronic 
devices around the world for storing a large amount of information in a small, durable, portable form factor. 
Note: The SD Card user module and the example projects for this evaluation kit require the use of a C 
compiler. 


Kit Includes: * CY3210-PSoCEVAL »* SD Card Adapter Board * SD Memory Card * USB to SD Card 
Reader ¢ MiniProg1 * USB Cable » Power Supply ¢ Software 


428-1907-ND = Evaluation Kit for PSoC SD Card......... 2.0.02. cece cece cece eect e nese ee eneee $260.00 


PIR Motion Detection Evaluation Kit 


The CY3236A-PIRMOTION EVK allows you to evaluate Cypress’ PSoC® device's ability to control a 
Pyroelectric Infrared (PIR) sensor to implement motion sensing applications such as automatic lighting 
controls, automatic door openers, security systems, kiosk wake-up and activating wireless cameras. The 
CY3236A-PIRMOTION EVK includes all of the software, hardware, example projects and documentation 
you need to implement all of these PIR sensing control functions in one flexible and powerful PSoC device, 
the CY8C27443. 


Kit Includes: * PIR Motion Sensor Board * Power Supply * Software * Design Files 


428-2022-ND — PIR Motion Evaluation Kit.............. 0... .c ccc scee ese e eee e eee e eee eee eee ee ee ne tence eee $129.00 


CapSense™ Proximity Detection 
Demonstration Kit 


CY3235-PROXDET: 

The CapSense Proximity Detection Demonstration Kit allows quick and easy demonstration of a PSoC® 
CapSense-enabled device (CY8C21434) to accurately sense the proximity of a hand or finger along the 
length of a wire antenna. The kit also includes the I2C to USB Bridge, which allows hardware and software 
debugging of PSoC applications by seamlessly connecting your PC's USB port to your application’s 12C 
interface. 

Kit Includes: * Proximity Detection Demo Board with Antenna » I2C to USB Debugging/Communication 
Bridge * USB Cable ¢ Software »* Quick Start Guide 


428-1909-ND Evaluation Kit for PSoC Proximity Detection ................. 0200s ccec eee eeeeeee eee e es $73.34 
PSoC® CapSense™ Kits 
CY3220-FPD: 


This PSoC Demonstration Kit features a discrete button demonstration board for the Cypress CapSense 
solution. The board features eight CapSense buttons that control an LCD Module in a car radio configuration. 
The board is built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The 
PSoC senses the presence of a finger or other capacitive element through 3mm ABS plastic. 


Kit Includes: * Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD * Power Supply 
CY3212-CAPSENSE: 

This PSoC Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers learn how to 
implement PSoC CapSense in their own design. A training board is included that is hard wired for buttons 
and sliders as well as LCD control and 12C communication. 


Kit Includes: ¢ Training board * PSoC Designer and Example Project CD * CSR User Module » Mini 
Programmer unit * LCD Module * USB Cable 

428-1652-ND PSoC CapSense Demo Kit (CY3220-FPD).............. 00002 cceceececeee cesses en eee $102.00 
428-1705-ND = PSoC CapSense Training Kit (CY3212-CAPSENSE)................020ceceeeeeeeeee $117.00 


CapSense™ Express Evaluation Kits 


The CapSense Express evaluation kits enable designers to replace mechanical buttons by implementing 
touch sensing designs in minutes with the newest CapSense Touch Sensing Family, CapSense Express. 
With Cypress’s PSoC Express™ visual embedded system design tool and CapSense Express configuration 
tool, designers configure, monitor, and tune up to 10 I/O's for buttons, LEDs and other general purpose I/O's 
over I2C in a real time using a graphical user interface. 


CY3218-CAPEXP1 Kit Includes: * CapSense Evaluation Board with CY8C20110-LDX2I * CY3240-I2USB 
Bridge Board * USB Cable « Battery 


CY3218-CAPEXP2 Kit Includes: * CapSense Slider Evaluation Board with CY8C201A0-LDX2I * CY3240- 
12USB Bridge Board * USB Cable * Battery 


CY3218-CAPEXP3 Kit Includes: * CapSense Evaluation Board with CY8C20142-SX2I »* CY3240-I2USB 
Bridge Board * USB Cable « Battery 


428-2043-ND CapSense Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP1) $52.50 
428-2044-ND _CapSense Slider Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP2) 
428-2045-ND CapSense Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP9) .................cceeee eee eee 


Universal CapSense™ Controller Kit 


CY3280-BK1: 


Designed for easy development and debugging of any CapSense design. It includes pre-defined control 
circuitry and plug-in hardware, along with controller boards for both the CY8C20x34 and CY8C21x34 PSoC 
devices. It also offers a breadboard module and a module for implementing up to five buttons and a slider 
with sample overlays to encompass a wide variety of designs. 

Kit Includes: * Universal Capsense Controller Boards * CapSense Linear Slider Module * CapSense 
Protyping Module * CY3240-I2USB Board * CY3210 MiniProg1 Programmer * Software 


428-2033-ND —_ Universal CapSense Controller Kit........... 00... ccc c cece eee e cence eee nee eee ee $177.00 


PSoC® I2C to USB Bridge Kit 


CY3240-I2USB: 

The I2C to USB Bridge is a quick and easy link from any design or application’s 12C bus to a PC via USB 
for design testing, debugging and communication. The bridge is based on 1 of Cypress’ CY8C24894, which 
contains 6 analog blocks supporting ADCs, DACs and filters, 4 digital blocks supporting PWMs, timers and 
counters, and a Full-Speed USB 2.0 peripheral. 


Kit Includes: 
* 12C USB Bridge * 12C Slave Demonstration Board * USB Mini B Cable * Software CD 


428-1910-ND 


PSoC® I2C Port Expander Evaluation Kits 


The 12C Port Expander Evaluation Kit allows you to easily assess the following value propositions of 
Cypress’ I2C port expander ICs from other vendors and flexibly integrates I/O expansion, PWM functions 
and user EEPROM. The kit also includes the 12C to USB Bridge, which allows hardware and software 
debugging of PSoC applications by seamlessly connecting your PC’s USB port to your application's 12C 
interface. 


CY3242-1OX Kit Includes: 

« Port Expander Demo Board using containing CY8C9520/40/60 Port Expanders »* |2C to USB Bridge 
* USB Cable * Documentation 

CY3242-IOXLITE Kit Includes: 

* 12C Port Expander Demo Board using CY8C9520 Port Expander * USB Cable * Documentation 


GY3242-1OX Evaluation Kit .s2:..1c0itdsecsasciedbecsaeccasancsaa taeda caeatceccnenea ds $645.00 
CYS2421OXLITEJEVAIUALION Kits ic sieieensaccitiaesinnawidiiaseemauide td sanisanseteeeiaes $129.00 


Evaluation Kit for PSOC 12C to USB ........... 6. cc cce cece cece eee e ee eenee een een ees $78.01 


428-1911-ND 
428-2023-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Emulation Kits and Accessories 


For use with the 428-1583-ND (CY3215-DK) PSoC® Development Kit 


Emulation Kits Digi-Key Price Pod Kits 
Function: Provides Connection Between ICE-Cube and Target Family Partie: Bach Function: Repl t Pod Kit 
‘unction: Provides Connection Between -Cube ani argel ‘unction: Replacemen fe] Jt 
Contents: 1 Flexcable, 1 Pod, 2 Pod Feet CY8C24x23 428-1997-ND 123.00 Contents: 2 Pods 
CY8C24x94 428-1998-ND 123.00 
Digi-Key Price CY8C27x43 428-1999-ND 123.00 Digi-Key Price 
For Use With Part No. Each CY8C29x66 428-2000-ND 123.00 For Use With Part No. Each 
CY8C21x23 428-1886-ND 198.99 
CY8C21x23 QFN Package | 428-1871-ND 198.99 CY8C21x23 428-1904-ND 131.00 
CY8C21x34 428-1887-ND 198.99 . 
CY8C21x34 QFN Package | 428-1872-ND 198.99 Foot Kits CY8C21x23 QFN Package | 428-1881-ND 131.00 
oiseemers Cee REND (98:00 Function: Replacement Pod Feet Contents: 4 Pod Feet CY8C21x34 428-1905-ND 113.34 
CY8C24x23A QFN Package | 428-1868-ND 198.99 -1882- 
CYaCD4x94 GEN Packase | 4281867-ND ian on FS CY8C21x34 QFN Package | 428-1882-ND 131.00 
CY8C27xxx 428-1884-ND 198.99 a B 2 m y CY8C24x23A 428-1901-ND 131.00 
CY8C27xxx QFN Package | 428-1869-ND 198.99 pekegs, ANG: 
CY8C29xxx 428-1885-ND 198.99 8-DIP 428-1890-ND 
CY8C29xxx QFN Package | 428-1870-ND 798.99 20-DIP 428-1888-ND CY8C24x94 QFN Package | 428-1877-ND 131.00 
CY8C20334 QFN Package | 428-1955-ND 231.00 28-DIP 428-1889-ND CYBC27xxx 428-1902-ND 113.32 
CY8C20434 QFN Package | 428-1957-ND@ 231.00 8-SOIC 428-1894-ND 
: aay CY8C27xxx QFN Package | 428-1879-ND 131.00 
RoHS Compliant 16-SOIC 428-1891-ND 9 
20-SOIC 428-1892.ND CY8C29xxx 428-1903-ND 131.00 
F 28-SOIC 428-1893-ND CY8C29xxx QFN Package | 428-1880-ND 131.00 
Evaluation Pods 20-SSOP 428-1895-ND 
Function: Allows evaluation of a device family using eee CAS CY8C20334 QEN Package | 428-1956-ND¢@ 131.00 
28-DIP connector 48-SSOP 428-1897-ND 
CY8C20434 QFN Pack: 428-1958-ND@ 131.00 
44-TQFP 428-1899-ND OFN Package g 
. Digi-Key Price 100-TQFP 428-1898-ND 
Family Part No. Each 24-QFN 428-1873-ND Replacement Flex Cable 
teat CAEAEND) 128:00 32-QFN 428-1874-ND for CY3250 Pod Kits 428-1866-ND 99.99 
C48C21x23 428-1995-ND 123.00 48-QFN 428-1875-ND ‘ 
C58C21x34 428-1996-ND 123.00 56-QFN 428-1876-ND @ RoHS Compliant 


CPLDs 


Cypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 macrocells and 200 gates 
up to CPLDs with 3072 macrocells and 200,000 gates. Cypress also provides voltages ranging from 2.5V up 
to the typical 5.0V. 


The Ultra37000™ family of CMOS CPLDs provides a range of high-density programmable logic solutions with 
unparalleled system performance. The Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and 
performance of the 22V10 to high-density CPLDs. The architecture is based on a number of logic blocks that 
are connected by a Programmable Inter-connect Matrix (PIM). Each logic block features its own product term 
array, product term allocator, and 16 macrocells. The PIM distributes signals from the logic block outputs and 


all input pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 devices are electrically erasable and In-System 
Reprogrammable (ISR). 


The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18 ym, six-layer metal CMOS logic process, offers a wide 
range of high-density solutions at unparalleled system performance. The Delta39K family is designed to 
combine the high speed, predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and low power 
of FPGAs. With devices ranging from 15,000 to 200,000 usable gates, the family features devices ten times 
the size of previously available CPLDs. Even at these large densities, the Delta39K family is fast enough to 
implement a fully synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd (ns) Macrocells Gates Power vO Package Part No. al 25 100 | Part No. 
ULTRA 37000 CPLDs 
6 64 2,000 Standard 69 100-TQFP 428-1722-ND 9.83 8.85 7.85 | CY37064P100-125AXC 
6 64 2,000 Standard 37 44-TQFP 428-1723-ND 8.00 6.40 5.40 | CY37064P44-125AXC 
5.0 Flash 75 192 5,700 Standard 125 160-TQFP 428-1724-ND 22.65 21.14 19.63 | CY37192P160-125AXC 
75 256 7,700 Standard 133 160-TQFP 428-1725-ND 32.40 30.24 28.08 | CY37256P160-125AXC 
6 64 200 Standard 69 100-TQFP 428-1936-ND 10.75 9.68 8.58 | CY37064P100-125AXI 
3.3 Flash 8.5 64 200 Standard 37 44-TQFP 428-1937-ND 8.00 6.40 5.40 | CY37064VP44-100AXC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5 ~ 3.3 Flash 72 512 30K Lp 136 208-PQFP 428-1939-ND 49.14 45.87 42.59 | CY39030V208-125NTXC 


Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit 


The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program Ultra37000, Ultra37000V, 
Delta39K, and PSI CPLDs on board with our ISR Programming Software, the USBISR Programming Cable, 
and a personal computer. The USBISR Programming Cable connects to a USB 1.1USB 2.0 of a PC into a 
standard 10-pin male connector mounted on the user’s board. The ISR software provides an easy-to-use 
Graphical User Interface that accepts JEDEC or hex files as input. The JEDEC/.hex files are used to compose 
platform independent STAPL.SVF files. STAPL/SVF files contain all the information needed to program the 
device. The ISR software is used to define how many devices are in the daisy chain and what operation is to 
be done on each Cypress device. The same chain can be used with other JTAG-compliant devices. The ISR 
User's Guide describes the operation of the ISR software. The application notes included with the kit describe 


Features: * Supports Cypress’ Ultra37000™, Ultra37000V™, Delta39K™, and PSI™ families of products 
* STAPL (chain dependent and chain independent) programming language support * SVF programming 
language support * Standard JTAG programming interface »* Multi-device programming * Easy to use 
interface that is compatible with Windows XP™, Windows 2000™, Windows ME™, Windows98™, and 
Windows NT™ © Elimination of programming insertion which improves manufacturing efficiency, ability to 
program in the lab, on the manufacturing floor and at remote sites * Automatic test equipment (ATE) support 
via STAPL on ATE platforms. 

CY39501 Includes: 

UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families, ISR Programming, 
ISR Application Notes, and a Delta39K/Ultra37000™ Prototype Board. 


all system design considerations for programming with this Programming Kit. 428-2019-ND ISR Programming Kit............... 0.00.0 ccc cc ese ee nsec e nsec eee tees ee eeeeeeeeeeenenees $103.00 
FTG Programming Kits 
CY3670 CY3672-USB 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program Cypress EPROM Field- 
Programmable Clock Generators quickly and easily. The two setup requirements are a power connection and a 
serial port connection with the PC. 

Features: * Supports multiple Cypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, CY2291F, 
CY2292F, CY2292FZ, CY2907F8, and CY2907F14 »* Separate device-specific socket adapters * Allows 
quick and easy prototyping * Compact design for ease of portability * Easy to use interface: Windows 
compatible * User-friendly CYClocks™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: * Programmer Unit * Serial Port Cable * AC/DC Adapter *CD containing * CyClocks Software 
* CY_FTG_V2 Programmer Software » Data sheets of supported devices * Device-specific socket adapters for 
the CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the other devices are ordered separately) 


428-1457-ND 
428-2042-ND 


FTG Programming Kit 
Socket Adapter for CY2071AF. 


- $385.00 
- $131.00 


The CY3672 programming kit enables any user with a PC the ability to program Field Programmable Clock 
generators quickly and easily. The only two setup requirements are a power connection and a parallel port 
connection with the PC. 

Features: 

* Supports Field Programmable Clock Generators: CY2077FS, CY2077FZ, CY22050F, CY22150F, 
CY22381F, CY22392F, CY22393F, CY22394F, and CY22395F « Allows quick and easy prototyping 
* Compact design for ease of portability * Easy to use Windows 95, 98, NT,2K, ME, XP compatible interface 
* User friendly CYClocksRT™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: 

* Parallel Port cable * AC/DC adapter * CD containing: CyClocksRT, CY3672 programmer interface software, 
and data sheets 


428-1918-ND = FTG Programming Kit ...................ccc eee c eee c eee e eee ee eee ee ee eeeeeeeeeeeneeeeee $385.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cypress offers the industry's broadest line of USB microcontrollers, as well as a full set of development tools, supporting 
cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance applications like printers, scanners, xDSL 
modems, and digital cameras. Cypress has a wide range of solutions for Low-Speed USB applications, Full-Speed USB 
Applications and USB Hub Applications. Temperature range, commercial (0°F ~ 70°F). 


The CY7C63xxx is a family of 8-bit RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers. In addition, the microcontroller 
features 96 ~ 256 bytes of internal RAM depending on the device. The Cypress USB Controller accepts a 6MHz ceramic 
resonator as its clock source. This clock signal is doubled within the chip to provide a 12MHz clock for the microprocessor. 


The CY7C64013 is an 8-bit One Time Programmable microcontroller that is designed for full-speed USB applications. The 
instruction set has been optimized specifically for USB operations, although the microcontrollers can be used for a variety of 
non-USB embedded applications. 


The CY7C647XX (EZ-USB FX1™) is a family of full-speed highly integrated, USB microcontrollers. The FX1 family integrates 
the USB transceiver, serial interface engine (SIE), enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral interface 
in a single chip. The General Programmable Interface (GPIF) and Master/Slave Endpoint FIFO (8- or 16-bit data bus) provides 
an easy and glueless interface to popular interfaces such as ATA, UTOPIA, EPP, PCMCIA, and most DSP/processors. 


The CY7C68013-56PVC (EZ-USB FX2) is a single-chip integrated USB 2.0 Transceiver, Serial Interface Engine (SIE), and 
Enhanced 8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. Enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral 
interface in a single chip. Integrated I?C-compatible controller, runs at 100 or 400kHz, 48MHz, 24MHz, or 12MHz 8051 
operation. Four integrated FIFOs, brings glue and FIFO inside for lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit 
buses, master or slave operation. FIFOs can use externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC 
and DSP ICs, up to 40 general purpose I/Os. 


CYPRESS CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


The CY7C65 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial Bus (USB) hub devices which comply with USB 
Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available to expand the USB attachment points available in 
your PC system. These self-contained devices require no firmware development for your design, thereby reducing the design 
risk associated with some microcontroller solutions. These Application-Specific Standard Products (ASSP) can improve 
time-to-market in a number of USB designs, including standalone hubs, motherboard hubs, and monitor hubs. 


The CY7C68001 (EZ-USB SX2™) USB interface device is designed to work with any external master, such as standard 
microprocessors, DSPs, ASICs, and FPGAs to enable USB 2.0 support for any peripheral design. SX2 has a built-in USB 
transceiver and Serial Interface Engine (SIE), along with a command decoder for sending and receiving USB data. The 
controller has four endpoints that share a 4KB FIFO space for maximum flexibility and throughput, as well as Control 
Endpoint 0. SX2 has three address pins and a selectable 8- or 16- bit data bus for command and data input or output. 


The SL811HS is a single-chip, dual-speed USB Embedded Host controller that can operate as either a USB Host or USB 
peripheral device. The SL811HS can interface to devices such as microprocessors, microcontrollers, DSPs or directly to a 
variety of buses such as ISA, PCMCIA and others. 


The CY7C67300 (EZ-Host™) is Cypress Semiconductor's first full-speed, low-cost multiport host/peripheral controller. 
EZ-Host is designed to easily interface to most high-performance CPUs to add USB host functionality. EZ-Host has its 
own 16-bit RISC processor to act as a coprocessor or operate in standalone mode. EZ-Host also has a programmable 1/0 
interface block allowing a wide range of interface options. 


The Wireless enCoRe™ II family brings the features and benefits of the enCoRe™ II to non-USB applications. The enCoRe™ 
ll family has an integrated oscillator that eliminates the external crystal or resonator, reducing overall cost. Also integrated 
into this chip are other external components such as wake-up circuitry. 


EPROM External USB Application Number Core Temperature Pin Count | Digi-Key Price Each Cypress 
Memory Size | RAM | Oscillator Speed | Configuration Speed 0 Arch. Range Voltage Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers 

12 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 | 20-SOIC 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SC 
12 M-8 OC ~ 70°C | 4.0~5.25 20-DIP 428-1849-ND® 2.64 2.12 1.79 | CY7C63001C-PXC 

4k 128 | 6MHz Resonator OTP 1.5Mbps 12 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 | 20-SOIC 428-1850-ND® 2.64 2.12 1.79 | CY7C63001C-SXC 
16 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP | 428-1314-ND 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QC 
16 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP | 428-1618-ND® 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QXC 

3K 96 | 6MHz Resonator OTP 1.5Mbps 12 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1719-5-ND@ 2.64 2.12 1.79 | CY7C63231A-SXC 
32 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 48-SSOP | 428-1319-ND 4.28 2.65 2.14 | CY7C63413-PVC 
32 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 48-SSOP | 428-1852-ND@ 3.85 3.08 2.40 | CY7C63413C-PVXC 
"1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1854-ND@ 3.24 2.60 2.02 | CY7C63723C-PXC 
"1 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1323-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-SC 
"1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1855-ND@ 3.24 2.60 2.02 | CY7C63723C-SXC 

8K 256 | 6MHz Resonator OTP 1.5Mbps 
17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1324-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PC 
17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1856-ND@ 3.49 2.79 217 | CY7C63743C-PXC 
17 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1325-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SC 
17 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1622-ND@ 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SXC 
17 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1857-ND@ 3.49 2.79 217 | CY7C63743C-SXC 

Medium Performance Full-Speed Microcontrollers — RoHS Compliant 

19 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 28-SOIC 428-1634-ND 5.02 4.02 3.39 | CY7C64013A-SXC 

8K 256 6Mkz Xtal OTP 12Mbps 19 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 | 28-SOIC 428-1847-ND 5.67 4.54 3.53 | CY7C64013C-SXC 
19 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 28-DIP 428-1635-ND 5.04 4.04 3.41 | CY7C64013A-PXC 

EZ-USB FX1™ Full-Speed USB — RoHS Compliant 

40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TOQFP | 428-1678-ND 10.13 6.25 5.07 | CY7C64713-128AXC 

- 16K 24Mkz Xtal RAM 12Mbps 40 8051 °C ~ 70°C 3.3 100-TQFP | 428-1679-ND 9.55 5.95 4.78 | CY7C64713-100AXC 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1680-ND 8.65 5.40 4.33 | CY7C64713-56FXC 
USB 2.0 (High Speed) — RoHS Compliant 
40 8051 °C ~ 70°C 3.3 100-TOQFP | 428-1667-ND 15.93 9.85 7.97 | CY7C68013A-100AXC 
40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TQFP | 428-1668-ND 16.88 10.40 8.44 | CY7C68013A-128AXC 
40 8051 | -40°C ~ 85°C 3.3 128-TOQFP | 428-1943-ND 20.25 18.90 17.55 | CY7C68013A-128AXI 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1669-ND 15.08 9.30 7.54 | CY7C68013A-56LFXC 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1627-ND 14.40 8.95 7.80 | CY7C68013A-56PVXC 

= 16K AMH? Xtal RAM 12/480Mbps 24 8051 | -40°C ~ 85°C 3.3 56-SSOP | 428-1944-5-ND 17.28 16.13 14.98 | CY7C68013A-56PVXI 
40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TQFP | 428-1670-ND 18.33 11.30 9.17 | CY7C68014A-100AXC 
40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TQFP | 428-1671-ND 19.43 12.00 9.72 | CY7C68014A-128AXC 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1672-ND 17.35 10.70 8.68 | CY7C68014A-56LFXC 
24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1673-ND 16.58 10.25 8.29 | CY7C68014A-56PVXC 
26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1674-ND 15.80 9.80 7.90 | CY7C68015A-56LFXC 
26 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1676-ND 18.18 11.25 9.09 | CY7C68016A-56LFXC 

USB HUB and Integrated HUB Solutions — RoHS Compliant 
aK 366 24Mkz Xtal orp + >4nb pe Hub 4-port M-8 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1805-ND 10.71 8.57 6.67 | CY7C65640A-LFXC 
6Mkz Xtal ee 39 (4-port)} M-8 °C ~ 70°C 4-55 56-TSSOP | 428-1808-ND 4.43 4.13 3.84 | CY7C66113C-PVXC 
EZ-USB SX2™ High Speed USB Interface — RoHS Compliant 

_ = 24MHz WA 12/480Mbps _ None 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1864-ND 11.16 7.22 6.77 | CY7C68001-56PVXC 

_ None 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1942-ND 9.38 7.51 6.34 | CY7C68001-S6LFXC 
USB Host/Slave Controller — RoHS Compliant 
- 256 | 12-48MHz Xtal RAM 1.5-12Mbps 8 No CPU | 0°C ~ 65°C 3.3 48-TQFP | 428-1721-ND 10.12 8.10 6.84 | SL811HST-AXC 
EZ-Host™ USB Host/Peripheral Controller — RoHS Compliant 
8K 16K 12MHz ROM/RAM — 32 CY16 | -40°C ~ 85°C 3.3 100-TOFP | 428-1865-ND 10.75 9.68 8.58 | CY7C67300-100AXI 
Wireless enCoRe™ II Microcontroller — RoHS Compliant 

36 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 48-SSOP | 428-1795-ND 2.59 2.07 1.61 | CY7C60123-PVXC 

8K 256 12MHz - _ 20 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 24-QSOP | 428-1798-ND 2.93 2.34 1.82 | CY7C60223-QXC 
20 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 24-SOIC 428-1799-ND 3.08 2.47 1.92 | CY7C60223-SXC 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard HOTLink 
data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high-speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150-160 Mbits/second 


operations). 


Features: 

* Fibre-Channel compliant * IBM ESCON compliant * DVB-ASI compliant * ATM compliant * B/10B coded or 
10-bit unencoded * Standard HOTLink: 160-330Mbps * High-speed HOTLink 160—400 Mbps for high-speed 
applications * Low-speed HOTLink: 150—160Mbps for low-cost fiber 


Applications: 

¢ TTL synchronous I/O * No external phase-locked-loop (PLL) components * Triple PECL 100K serial outputs 
* Dual PECL 100K serial inputs * Low power: 350mW (Tx), 650mW (Rx) * Compatible with fiber optic modules, 
coaxial cable, and twisted pair media * Built-In Self-Test * Single +5V supply * 28-pin SOIC/PLCC/LCC *0.8 
BiCMOS 


Developer Kits 
CY3674 


The development kits for the EZ-USB FX™ family provide complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the products in the family. The development 
kits use the actual silicon for the entire development. Software utilities and example of firmware allow the 
user to generate USB traffic in hours, not weeks! Includes an evaluation version of the 8051 Keil Software 
Tools in the Full Speed USB 2.0 development kit. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer 
write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. 
Advanced features from Keil Tools include the ability to single step through code. This makes it easy to 
detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to debug code one line at 
a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have a more efficient means to 
complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil Tools are fully functional, but are limited in 
object size to 4 kilobytes. 


Devices Supported: CY7C64713-56LFXC, CY7C64713-100AXC, CY7C64713-128AXC 


Kit Includes: 
° EZ-USB Development Board with CY7C64713-128AXC * Peripheral Board for prototyping * USB cable 
* RS-232 9-pin to 9-pin cable 


428-1681-ND EZ-USB FX1 Development Kit............. 6... cc cece cence cece eee e tee eee eee e een en eee $490.00 


CY3684 


The CY3684 development kit for the EZ-USB FX2LP™ family provides complete hardware and software 
solutions for accelerating the firmware and device driver development for all of the products in the family. 
The development kits use the actual silicon for the entire development. Software utilities and example 
firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Includes an evaluation version of 
the 8051 Keil Software Tools. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 
microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. The supplied 
Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 


Kit includes: 
* EZ-USB development board * Peripheral board for prototyping * USB cable * RS232 9-pin to 9-pin cable 


428-1677-ND Development Kit for EZ-USB FX2LP ........ 0.0... cece cece e cece ence eee eee ee eee en eee $525.00 


TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Transmitter, 28-PLCC | 428-1706-5-ND 56.20 44.96 37.94] CY7B923-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1707-5-ND 56.20 44.96  37.94| CY7B923-SXC 
Receiver, 28-PLCC | 428-1708-5-ND 56.20 44.96 37.94 CY7B933-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1709-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-SXC 
SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The 
SL11R contains a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development 
time. This unique architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the 
peripheral hardware. The processor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, 
SRAM and ROM. Email support. 


Kit Includes: * HW reference design for SL11R evaluation board * Assembler/Debugger and built in emulator 
* Application notes * BIOS ROM information * System Software demo program source code » Generic 
WDM mini-port driver for WIN98/2000-object code * 2 sample chips 

Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND SEAMU Development TOONS sissies vise sisas ncaa viele welds sib ois eaelea ciswiie unateaieinate’s emweeice $495.00 


CY4636 


WirelessUSB LP RDK (CY4636) provides an exemplary implementation of a 2:1, bidirectional Wireless 
desktop keyboard and mouse to single wireless receiver. The RDK will help jump-start your Keyboard and 
Mouse development using WirelessUSB LP (CYRF6936) Radio System on Chip. WirelessUSB LP is the 
next generation WirelessUSB device, with high data throughput and low power designed to operate in 2.4 
GHz ISM band. WirelessUSB has many powerful features that allow users to create never before seen radio 
applications. 


Kit Includes: * CYRF6936 WirelessUSB LS transceiver * Optical Sensor Mouse * WirelessUSB keyboard 
* Batteries «CD 


428-1858-ND Wireless USB'REF Kit... c2ccs cscs. ttnaaeseensasoneccensaeetedeaadscedaassadeneaiensane $248.75 


CY3655 


The enCoRe™ II development system, based on the highly refined PSoC™ (Programmable System-on- 
Chip™) tools, supplies the user with an incircuit emulator (ICE) that works in conjunction with actual silicon to 
provide an accurate and efficient development system. The PSoC Designer™ software consists of a graphical 
user interface, assembler, C-Compiler, linker and debugger for a highly integrated code development 
environment. A compliant USB “User Module” along with PS/2 and other peripheral User Modules simplifies 
the learning curve and speeds development time. 

Kit Includes: 

* Application Board enCoRe II Pod * Wireless enCoRe II Pod * PDIP feet * Modular Programmer Base Board 
¢ Programming Adapter Plug * USB Cable PS/2 Male to Male Cable * Software « Printed Documentation 
428-1773-ND $1166.00 
428-1774-ND . $615.00 


Development Kit for enCoRe II . 
Extension Kit for enCoRe II .. 


8, 16, and 32-Bit Flash Microcontrollers 


Toshiba 8-bit microcontrollers feature low-power consumption and low voltage operation. The on-chip peripherals options include LCD, VFT and LED display drivers. The 870/C series has a single register bank to increase 


C-Compiler efficiency. 


Features: * Minimum Instruction cycle time: 0.25us at 16MHz »* Low-power modes including HALT, IDLE and clock gear and dual clocks * Powerful instruction set with 731 instructions including multiply, divide, 16-bit 
operations, bit manipulations, etc. * On-chip peripherals including A/D, PWM, UARTS and LCD ¢ Operating Temperature: -40° ~ 85°C 


Kits Include: Evaluation Board, C-Compiler (3000 lines per module), Assembler, Linker, RS-232 Cable, Batteries, Quick Start Guide, Datasheet, Manuals, CD with Tools 


Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 
EPROM RAM fe} Voltage Package Part No. 1 25 100 Part No. 
512K 24KB 143 2.7 ~3.6 193-FBGA TMP19A43FDXBG-ND® 12.63 11.37 10.09 TMP19A43FDXBG 
2MB 64KB 209 2.7~3.6 281-FBGA TMP19A64F20AXBG-ND@ 41.65 37.50 33.25 TMP19A64F20AXBG 
32K 2K 39 1.8 ~ 3.6 64-QFP. TMP86FM29FG-ND®@ 5.60 4.48 3.49 TMP86FM29FG 
32K 2K 39 1.8 ~ 3.6 64-LQFP. TMP86FM29UG-ND® 5.60 4.48 3.49 TMP86FM29UG 
32K 2K 56 1.8 ~ 3.6 64-QFP. TMP86FM48FG-ND® 8.00 6.40 5.40 TMP86FM48FG 
32K 2K 56 1.8 ~ 3.6 64-LQFP. TMP86FM48UG-ND® 7.90 6.32 5.34 TMP86FM48UG 
48K 2K 48 1.8~3.6 80-LQFP. TMP86FP24FG-ND® 6.28 5.03 4.24 TMP86FP24FG 
8K 256 22 2.7~5.5 30-SSOP TMP86F807MGEY-ND@ 5.40 4.32 3.36 TMP86F807MG(EY) 
8K 256 24 2.7~5.5 30-SSOP TMP86F808DMGEY-ND® 5.40 4.32 3.36 TMP86F808DMG(EY) 
16K 512 26 4.5 ~ 5.5 32-SDIP TMP86FHOONGZM-ND® 2.54 2.04 1.59 TMP86FHO9NG(ZM) 
16K 512 24 2.7~5.5 30-SSOP TMP86FH12MGZ-ND® 3.60 2.88 2.24 TMP86FH12MG(Z) 
16K 512 33 2.7~5.5 42-SDIP TMP86FH46ANGZ-ND® 5.00 4.00 3.38 TMP886FH46ANG(Z) 
16K 512 35 2.7~5.5 44-LQFP. TMP86FH47UG-ND®@ 2.88 2.31 1.95 TMP86FH47UG 
60K 2K 48 2.7~5.5 64-LQFP. TMP86FS23UGJZ-ND® 4.78 3.83 2.98 TMP86FS23UG(JZ) 
60K 1K 55 2.7~5.5 80-LQFP. TMP86FS27FG-ND® 9.48 7.59 6.40 TMP86FS27FG 
60K 2K 62 2.7~5.5 80-LQFP. TMP86FS28DFGJZ-ND® 5.06 4.05 3.42 TMP86FS28DFG(JZ) 
60K 2K 62 2.7~5.5 80-QFP. TMP86FS28FGTZ-ND® 5.06 4.05 3.42 TMP86FS28FG(TZ) 
60K 2KB 56 2.7~5.5 60-QFP. TMP86FS49AFGZ-ND® 5.20 4.16 3.51 TMP86FS49AFG(Z) 
60K 2KB 56 2.7~5.5 60-LQFP. TMP86FS49AUGJZ-ND® 5.20 4.16 3.51 TMP86FS49AUG(JZ) 
60K 2KB 91 2.7~5.5 100-QFP. TMP86FS64FGTZ-ND® 5.54 4.44 3.45 TMP86FS64FG(TZ) 
16K 512 32 1.8~5.5 44-LQFP. TMP86PH22UGJZ-ND® 4.39 3.51 2.73 TMP86PH22UG(JZ) 
128K 4KB 61 24~3.6 100-LQFP TMP91FW40FGJZ-ND® 7.46 5.97 5.04 TMP91FW40FG(JZ) 
256K 16KB 81 24~3.6 100-LQFP TMP91FY42FGJZ-ND@ 10.21 9.20 8.16 TMP91FY42FG(JZ) 
128K 8KB 81 2.4~3.6 100-QFP. TMP91FW60DFGTZ-ND@® 7.46 5.97 5.04 TMP91FW60DFG(TZ) 
128K 8KB 83 2.4~3.6 100-LQFP TMP91FW60FGBJZ-ND® 7.46 5.97 5.04 TMP91FW60FG(B,JZ) 
8K 288KB 136 24 ~ 3.6 228-FBGA TMP92CZ26AXBG-ND® 10.00 9.00 7.98 TMP92CZ26AXBG 
BMSKTOPASFM47AND-ND 98.95 _ _ BMSKTOPASFM47(AND) 
BMSKTOPASFMA-ND 98.95 = = BMSKTOPASFM29(AND) 
86FM29 Starter Kit . BMSKTOPASFM48AND-ND 98.95 _— _— BMSKTOPASFM48(AND) 
TMP86FS49 Evaluation BMSKTOPAS86FS49A-ND@ 98.95 _ = BMSKTOPAS86FS49(A) 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


688 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a Internal | Internal Power Fail | Power | Supply 
|] Program | MOVX |Serial| 16-Bit |Watch- | Reset and | Mgmt.) Voltage Speed Digi-Key Price Each 
Memory | SRAM |Ports|Timers| dog | Interrupt | Mode (V) Features (MHz) | Package | PartNo. 25 
I SEMICONDUCTOR 5 40-DIP DS80C310-MCG+-ND 14.10 10.64 
* 1 3 No No No |4.5~5.5 | 80C32 Compatible | 25 44-pLec | DS80C310-OCG+-ND 41272 9.60 
Microcontrollers : FEA 
ROM-less 45~5.5 25 44-TQFP | DS80C320-ECG+-ND 22.15 16.72 
Ri] 4 1 2 3 Yes Yes No | 4.5~5.5 | 80C32 Compatible | 25 40-DIP DS80C6320-MCG+-ND 14.84 11.20 
8-Bit 8051 Compatible 45 ~5.6 33__|__40-DIP__| DS80C320-MCL+-ND 20.14 15.20 
The 8051 microcontroller family remains one of the most = ike | 2 3_| Yes Yes No |4.5~5.5 | 80032 Compatible | 33 | 40-DIP | DS80C320-MNG+-ND NEW! 20.14 15.20 
popular processors in the world. Its ease of use and relatively 45~5.6 25 44-PLCC | DS80C320-QCG+-ND 19.13 14.44 
high performance make it ideal for many applications, | RoM-less | — | 2 | 3 | Yes | Yes No |4.5~5.6 | 80C32 Compatible | 33 | 44-PLCC | DS80C320-QCL+-ND 2215 16.72 
including portable and handheld products. The introduction 45~55 33 44-PLCc_ | DS80C320-ONG+-ND 29.15 16.72 
of a new line of high-performance derivatives has many SB 7 5 7 + 5 
positive implications for improving the power efficiency of 2 3 y v N ao 55 80032 C ib i a rte peste oN i oe re 
8051-based designs. First, the use of a high-speed 8051 = — es eS 2 75.5 ‘ompatible TO neti 7% 5. 
microcontroller can significantly improve power efficiency. 27 ~5.5 18 40-DIP DS80C323-MCD+-ND 7.18 5.42 
A high performance CPU allows the processor clock to be ae [2 | 3 | Yes | Yes | Yes |45~5.5 Dual CAN 700 | 64-LOFP | DS80C390-FNR+-ND NEW! 34.24 25.84 
slowed, resulting in the same level of performance at less 64kB ROM 1kB 3 4 Yes Yes Yes_| 1.8~ 3.3 | 80032 Compatible 75 100-LQFP | DS80C400-FNY+-ND 16.13 15.56 
power. Alternatively, the performance of an existing system 73.5kKB | 3 4 Yes Yes Yes_| 1.8 ~ 3.3 Ethernet, CAN 75 100-LQFP | DS80C411-FNY+-ND NEW! 21.20 16.00 
can be increased without increasing power consumption. 44-TQFP | DS87C520-ECL+-ND 44.31 33.44 
Second, a device which incorporates all needed peripherals 40-DIP DS87C520-MCL+-ND 44.20 33.36 
should be selected if possible. If extra data memory is r 40-DIP DS87C520-MNL+-ND NEW! 47.83 36.10 
required, a device Sian ae the DS87C520 should be sade 16kB EPROM | 1kB 2 3 Yes Yes Yes | 4.5~5.5 | 80052 Compatible | 33 44-PLCC ReTclannG 48.84 36.86 
which incorporates 1 kilobyte of internal MOVX SRAM. One 52-PLCC | DS87C530-QCL+-ND 47.33 35.72 
of the strengths of the 8051 product family is the wide variety 52-PLCC_| DS87C530-ONL+-ND 54.38 41.04 
at ana perineal: sracen Sut 5 atohibog timers, TékB Flash | 1kB | 2 | 3 | Yes _| Ves | Yes |45~5.5 | 80C52 Compatible | 33 | 44-PLCC_| DS89C430-QNL+-ND NEW! 18.55 14.00 
on high-speed microcontrollers. The introduction of tO | uray | tka | 2 | 3. | ¥ Y Yes | 4 60052 Comptia | 23 | acy (eee eau ey 
new low-power modes provides a low-power alternative to as es BS es 55.5 52 Compatible ie 50+ ae 55 2. 
the Idle mode. 44-PLCC_ | DS89C450-QNL+-ND NEW! 22.39 16.90 
DS80C400 Evaluation Kit RoHS 


The DS80C400 Evaluation Kit is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the DS80C400 networked _ Kit Includes: 
microcontroller. This kit contains the DSTINIm400 evaluation module, a fully functional and tested reference design based 
on the DS80C400 networked microcontroller. In addition, the kit contains the DSTINIs400 sockets board, which functions 


as the motherboard designed to host the DSTINIm400 evaluation module. 


* DSTINIm400 Reference Board * DSTINIs400 Socket Board * DS80C400 Software CD-ROM * Quick Start Guide * Cables 


DS80C400-KIT#-ND —_ Evaluation Kit for DS80C400. 


. $112.32 


Soft Microcontroller Modules Module with Real-Time Memory | Real-Time Speed | Digi-Key Price Each 
DS5000(T) Soft Microcontroller Module is a fully 8051-compatible 8-bit CMOS microcontroller that internal Batterys ENV RAM Encryption Key Clore Backaged (MH) lRartiNos 

offers “softness” in all aspects of its application. This is accomplished through the comprehensive ved a : g iit ane ” OE 1 Peet arnt me ioe 
use of nonvolatile technology to preserve all information in the absence of system Vcc. The internal Yes 64K x 8 Int. User Defined Yes 4o-siMm | 16 | DS2250-32-16-ND 95.67 72.20 
program/data memory space is implemented using either 8 or 32 kilobytes of nonvolatile CMOS No 128K x 8 Ext 64-Bit No 30-marP | 16 | DS5002FPM-164-ND@ NEW! 40.28 30.40 
SRAM. DS2250-32 has the same features as the DS5000 but with an added feature. The program/ = = = - 
data memory space is implemented using 8, 32, or 64 kilobytes of nonvolatile CMOS SRAM. RoHS Compliant 


MAXQ™ 16-Bit RISC 


The MAXQ family of 16-bit reduced instruction set computing (RISC) microcontrollers is targeted toward low-cost, low-power, embedded-application designs. The flexible, modular 
architecture design used in these microcontrollers allows development of targeted designs for specific applications with minimal effort. Microcontrollers in the MAXQ family provide 


RoHS 


Semrviast 


1 many different combinations of program memory, data memory, and peripherals while supporting a common feature set. This shared functionality provides maximum reusability for 
M Icroco ntrollers hardware and software systems developed using these microcontrollers. 
Internal | Internal Power 
Program | MOVX | Serial | 1-Wire Data Management LcD Supply Digi-Key Price Each Dallas 
Memory | SRAM | Ports | Master | Timers | PWM |Pointers| Watchdog Mode Ring Osc. |LCD | Segments | Voltage Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
64kB Flash) 2kB 2 Yes |3x16-Bit) 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 1.8~2.75 | 68-QFN | MAXQ2000-RAX+-ND 8.11 6.12 4.00 MAXQ2000-RAX+ 
32kB Flash) 2kB 2 Yes |3x16-Bit) 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 1.8 ~ 2.75 | 100-LQFP | MAXQ2000-RFX+-ND 8.11 6.12 4.90 MAXQ2000-RFX+ 
2kB 64B _ _ 1x 16-Bit} — 2: Yes Yes = = a 6~9.5 24-TSSOP | MAXQ3210-EJX+-ND 4.48 3.38 2.88 MAXQ3210-EJX+ 
2kB 64B _ _ 1x 16-Bit} — 2 Yes Yes = = = 6~9.5 24-DIP_ | MAXQ3210-EMX+-ND 4.74 3.58 3.05 MAXQ3210-EMX+ 
2kB 64B = = 1x 16-Bit | — 2 Yes Yes = = _ 4.5~5.5 | 24-TSSOP | MAXQ3212-EJX+-ND 4.48 3.38 2.88 MAXQ3212-EJX+ 


MAXQ2000 Evaluation Kit 


The MAXQ2000 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently 
evaluate the capabilities of the MAXQ2000 low-power LCD microcontroller. 
The kit contains the MAXQ2000 with pins brought out to headers, a JTAG 
programming interface, fixed and adjustable power supplies, a DB-9 serial 
connector, an LCD display, and switches and LEDs to control and display 
board operation. Kit Includes: » MAXQ2000 Evaluation Kit Board * Serial-to- 
JTAG Interface Board * JTAG Cable * MAXQ2000 LCD Display Daughterboard 
* MAXQ2000 Evaluation Kit CD-ROM 


MAXQ2000-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ2000................. 


FED/ xP Programmers 


$174.90 


USB-ICP supports In-Circuit Programming or ICP mode on NXP’s microcontroller 
families such as the LPC9xx, 80051, and ARM7. In-Circuit Programming uses 
a two-wire serial interface to program and erase ICP enabled microcontroller 
devices without removing them from the system. A small connector is all 
that is needed to interface your application to the USB-ICP programmer. 


MAXQ3120 Evaluation Kit 


The MAXQ3120 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently 
evaluate the capabilities of the MAXQ3120 dual analog-to-digital converter 
(ADC) microcontroller. The kit contains the MAXQ3120 with the ADC 
inputs and spare GPIO pins brought out to headers, a JTAG programming 


interface, an on-board 3.3V power supply, and a 3.5 digit LCD. Kit Includes: 
* MAXQ3120 Evaluation Board » Serial-to-JTAG (MAXQJTAG) Interface Board 
* Serial Cable * JTAG Cable * MAXQ3120 Evaluation Kit CD * Third Party 
Compiler Tools Evaluation CD 


MAXQ3120-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ3120 $174.90 


both USB 1.0/1.1 and USB 2.0. 


USB Programming Dongle 


The USB-Dongle provides a Virtual COM Port interface to the PC and allows hex files to be downloaded and programmed 
using Flash Magic or other common utilities. The USB-Dongle provides all power needed by the various Derivative Boards 
so no external power supply is required. The USB-Dongle plugs directly into any standard USB port on a PC and supports 


MAXQ3210 Evaluation Kit 


The MAXQ3210 evaluation kit (EV kit) is a proven platform to conveniently 
evaluate the capabilities of the MAXQ3210 voltage regulator microcontroller. 
The kit contains the MAXQ3210 with pins brought out to headers, JTAG 
programming interface, 9V battery clip, piezoelectric horn, pushbuttons, and 
LED's to control and display board operation. With the included power supply, 
software, serial-to-JTAG interface board, and an RS-232 cable connected to a 
personal computer, the kit provides a completely functional system ideal for 
evaluating the capabilities of the MAXQ3210 

MAXQ3210-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ3210................. $177.44 


Features: * USB port power; no external power supply required 
¢ 18” cable for direct connection to board * ICP design guide 


* Supports USB 2.0 


Includes: * USB-ICP dongle 


The NXP LPC2468 ARM7 microcontroller based industrial reference design (IRD) is optimized to save development time 
in typical industrial control applications. Its modular format uses a base, core and application board for added flexibility 
and a range of configurations. The kit is preconfigured with the IAR EWARM development environment, Micrium uC/ 
OSII operating system, and protocol stacks for Ethernet, USB Host/Device, CAN, and I¢C. Kit Includes: * LPC2468 Core 


Board « IRD Base Board 


622-1007-ND 


622-1008-ND DB-HVSON10-LPC9103) Board for LPC9103 


USB-Dongle) USB Programming Dongle (Derivative Boards not included) 


10-HVSON. 


$16.99 
. $5.00 


622-1009-ND DB-DIP8-LPC901) Board for LPC901 8-DIP .... $5.00 
622-1010-ND DB-TSSOP-LPC922) Board for LPC922 TSSOP .. ... $6.00 
622-1011-ND DB-TSSOP-LPC938) Board for LPC938 TSSOP .. . $6.00 


622-1012-ND 


( 

( 

( 

( 

( 

(DB-TOFP44-89V52X2) Board for P89V52X2 44-TOFP. 
622-1013-ND | (DB-LOFP48-LPC2103) Board for LPC2103 48-LOFP 

( 

( 

( 

( 

( 

( 


. $7.50 
. $7.50 


622-1001-ND —_(USB-ICP-80C51ISP). .. $69.00 
622-1002-ND _(USB-ICP-LPC9XX) $69.00 | 622-1014-ND —_(DB-TSSOP-SKT) Board for LPC9XX TSSOP “$49.00 
622-1005-ND (USB IGPLPCR ising rea 4362.00 | 622-1015-ND__(08-808-LPC908) Board for L908 8-01C . $5.00 
-1006- -ICP-SAB9) (Socket adapter for USB-ICP- . $169. 622-1016-ND  (DB-PLCC44-LPC952) Board for P89LPC952FA 44-PLCC - $7.50 
622-1022-ND | NEW! (Socket adapter for 100-TFBGA) ... "$375.00 ) Boardtor s 
RO MGSND’. WEWT (nslet cients 1SD-TTECrY Seon | 62241017-ND (DB-PLCC44SKT) Board for 44-ZIF PLCC Socket... “$49.00 
622-1024.ND NEW! (Socket adapter for 208-TFBGA) "3375.00 | 622-1019-ND _(DB-LOFP48-LPC2106) Board for LPC2106 48-LOFP $10.00 
622-1025-ND NEWS (Development kit for LPC2468) .... “$523.75 | 622-1021-ND —_(PB-1SPP) Board for BGB203/H1/S06 “$25.00 


LCD Demo Kit 


The LCD Demo Kit is a reference design for a low-cost microcontroller and 
LCD solution. The Demo Board is controlled by a simple two-button user 
interface (MODE and SELECT). The Demo Board CD includes example code for 
several sample applications: An FM Radio display during a simulated channel 
scan, a 15 minute count down timer, a repeating pattern of 4 text lines and a 
scrolling message window. The user can edit this code and download to the 
reprogrammable Flash microcontroller via a 10-pin header included on the 
board using any external ICP style programmer. 

622-1003-ND = (LCD-DEMO-KIT)..............00 ee 


PCA9633 Demo Board 


The PCA9633 Demo Board demonstrates the NXP PCA9633 Fast Mode Plus 
4-bit 12C LED Driver IC. Four LEDs are connected to the PCA9633 and, through 
individual pulse width modulation (PWM) of each LED, show different levels 


of intensity. The board supports six different modes of operation including 
color wash and random color. The on-board Flash microcontroller is also user 
reprogrammable for endless variations of functionality. It also includes high- 
current FET drivers for off board LED circuitry. Power can be supplied by either 
the onboard 9VDC battery or through the external power connector. 


622-1004-ND = (PCA9633DEMO) 


LPC3180 Development Kit 


The LPC3180 Development Kit provides a stable platform for building 
powerful user applications with the NXP Semiconductors LPC3180 within the 
ARM9 Linux environment. The kit provides the user with an array of popular 
mobile technologies making it an ideal development target for consumer 
communications software. Using existing Linux hardware drivers, developers 
can focus on building and improving their user interface applications without 
worrying about low-level hardware functionality. 

622-1018-ND = (LPC3180-DEV-KIT) RoHS Compliant.......... $975.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A XM founded by Philips www.standardics.nxp.com/microcontrollers 


No-Bottleneck - Extremely High-Bandwidth MCU with Ethernet, USB, & CAN interfaces 


ie eee Come NXP makes your design experience better by providing you: 


¢ Consistently higher-performance peripherals with deeper buffers and better functionality 
¢ Coherent internal architecture using standard cores, peripheral blocks, and internal busses 
¢ Faster 0-wait-state Flash memory, no-bottleneck, high-bandwidth interfaces, and better DMA engines 
All of which make code re-use easy and assist you to focus on improving your design within your too-short development cycle. 


High-Performance LPC23xx LPC24xx 
Features 

72Mhz ARM7TDMI-S 
Flash (0-wait up to 72Mhz) up to 512KB up to 512KB 
SRAM up to 58KB up to 96KB 
Battery-backed SRAM 2KByte 
External Memory Controller 8-bit MiniBus non-multiplexed 32-bit 
Ethernet 10/100 MAC w/DMA Reduced MIl RMIlI and MIl 
USB 2.0 Full Speed w/DMA Device w/PHY Host and Device w/PHY 
USB 2.0 On-The-Go controller no yes 

emp E-ICE/RTM interface embedded ORNs (WUC AIT) yes YER 

128-b wide FLASH Mees mecoee Common to both families: 

- On-chip RC-oscillator — 4Mhz trimmed to 1% 
tEAM Sere ane? Four 32-bit general purpose timers 


PWM block supporting 3-Phase Motor Control 
16-/32-bit ARM7TDML-S core Watchdog timer from multiple clock source options 


ADC 8 channel x 10-bit and 10-bit DAC 
Low-power Real Time Clock with 2 KB SRAM and battery back-up 
3x General purpose DMA controllers 


Power management, Watchdog timer, internal RC, PLL 


{0/100 Ethemet MAG High-speed Serial: |2S (digital Audio), 3x I2C, 3x SPI/SSP, 4x UARTs 
with 16-KB SRAM CANO A SD/MMC memory card interface 
— Single 3.3V power supply (3.0 to 3.6V) 
BEY. DMACERT KG RANT win General-purpose DMA controller Multiple Power-Down Modes 
8-channel/10-bit A/D converter 1-channel/10-bit D/A converter 
10/100 Full-Duplex Ethernet Option of full Media Independent Interface, or 
Capture/compare timer 0, 1, 2, 3 PWM, 1 Reduced MIl. Multiple DMA channels & large buffers ensure full bandwidth. 
UART tanto ree SD/MMC card interface True USB 2.0 and True Full-Speed 


Only NXP ARM Microcontrollers support 
all modes and all 32 endpoints. The NXP ARM-based USB interfaces give you 


2S PCO, 1,2 better than 8Mbps data throughput (8x performance over competitor's FS USB). 
Larger buffers and Multi-DMA channels prevent data-bottlenecks and off-load the 
ee RTC with 2-KB battery RAM processor; freeing you to do more with your application code. 
VO Bors 70} Dual CAN 2.0B 


(104 for LPC2378) Two certified CAN 2.0B interfaces provide robust 


communications support for many products including industrial, medical, 
transportation, and sensor interface. Recognizes all 11- and 29-bit identifiers. 


Ordering information 


Flash | Total External 


SD/ 
Type number —_| Package | (KB) / SRAM | bus CAN | MMC Dedicated and General, Multi-channel DMA Supporting scatter-gather 


Seep (eee ae | e pales big-little endian swap, memory-to-memory, peripheral-to-peripheral, memory- 
LPC2366FBD100 | LQFP100| 256 58 KB N 2 N iph | d iph |-to- t f Itiol h | d 
iecoasarani6e \LGEPiogl | Bis: (eexe:|. Ni ao | iy to-peripheral, and peripheral-to-memory transfers on multiple channels, an 

2 ¥ 


a wealth of additional features; the LPC23xx makes it easy to keep your code 
focused on your application - not on pushing data around. 


Why waste cycles paging code to RAM, servicing peripherals with small buffers, or managing interface data transfer? 


NXP Semiconductors has always provided the widest range of internally-compatible, highest-bandwidth, ARM-based MCUs 
available: (63-MIPS) LPC2101 - through the (220-MIPS) ARM9-based LPC3180 family, all with 0-wait-state flash and consistent internal 
structure and features, to further protect your code investment, maximize the value of your development schedule, and help you give your 
products the advantages they require. 


LPC2378FBD144 | LQFP144 | 512 | 58KB | MiniBus 


More Product Available Online: www.digikey.com 
690 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


» oe ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers 


ARM7 Microcontrollers 


The LPC2000 architecture is based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S™ CPU with real-time emulation and embedded trace on-chip Static RAM * In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot loader 
support. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum software  Vectored Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses * Embedded ICE-RT interface 
clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb™ mode reduces code by more than 30% with enables breakpoints and watch points. Interrupt service routines can continue to execute whilst the foreground task is 
minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for debugged with the on-chip RealMonitor™ software * Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real- 
applications where miniaturization is a key requirement. Features: * 16/32-bit ARM7TDMI-S processor * Up to 512kB _ time tracing of instruction execution * Multiple serial interfaces 


Memory No. of Max. Freq. |Temp. (°C)| 1/0 CPU Digi-Key Price Each NXP. 
RAM | Flash | PWM | Timers ADC DAC 1/0 | USB | UART | I2C | CAN | SPI (MHz) Range | Voltage | Voltage | Package | PartNo. if 75) 100 | Part No. 
2K 8K Y 4 8-Ch., 10-Bit _ 32] — | ¥(2) | ¥(2))| — | ¥(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-2092-ND 3.31 2.65 2.06 | LPC2101FBD48-S 
4K | 16K | Y 4 8-Ch., 10-Bit = 32 | — | ¥(2) | ¥(2)| — | ¥(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-2093-ND 4.16 3.33 2.59 | LPC2102FBD48-S 
8K | 32K | Y 4 8-Ch., 10-Bit _ 32 | — | ¥(2) | ¥(2))| — | ¥(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-2094-ND 4.95 3.96 3.08 | LPC2103FBD48-S 
16K | 128K| Y 4 _ _ 32) — | ¥2) |) Y J— |] — 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-1220-ND 9.26 7A 6.26 | LPC2104BBD48-S 
16K | 128K | Y 2 = = 32, — | YQ | ¥ |— Y 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-4365-ND NEW! 9.26 7A1 6.26 | LPC2104FBD48/01-S 
32K | 128K| Y 4 = — 32) — | ¥2| ¥ |— Y 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-2242-ND 8.06 7.52 6.99 | LPC2105BBD48-S 
32K | 128K| Y 2 _ - 32) — | ¥(2) | ¥ Y 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-4366-ND NEW! 8.95 8.06 7.15 | LPC2105FBD48/01-S 
64K | 128K| Y 4 = = 32; — | YQ) ¥ |— Y 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-1221-ND 11.66 10.50 9.31 | LPC2106BBD48-S 
64K | 128K| Y 4 _ = 32) — | ¥2) | Y |= v 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 48-HVQFN | 568-1324-ND 11.85 10.67 9.46 | LPC2106FHN48-S 
64K | 128K| Y 4 = = 32:| — | ¥Q | ¥ |— Y 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-1890-ND 11.66 10.50 9.31 | LPC2106FBD48-S 
64K | 128K| Y 2 _ = 32; — | YQ} ¥ j— ¥: 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP | 568-4367-ND NEW! 11.66 10.50 9.31 | LPC2106FBD48/01-S 
64K | 128K| Y 2 _ = 32; — | ¥2) | Y |— Y 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 48-HVQFN | 568-4368-ND NEW! 11.85 10.67 9.46 | LPC2106FHN48/01-S 
8K | 64K | Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46 | — | ¥(2) | Y Y | Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4311-ND 7.58 6.07 5.12 | LPC2109FBD64/01-S 
16K | 128K] Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46); — | ¥(2) | Y | — 1Y@) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4312-ND 9.82 7.86 6.63 | LPC2114FBD64/01-S 
16K | 128K| Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46 | — | ¥(2) | Y |Y¥(2) | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4313-ND 9.30 8.37 7.43 | LPC2119FBD64/01-S 
16K | 256K| Y 2 4-Ch., 10-Bit _ 46; — | ¥(2) | Y | — | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4314-ND 9.30 8.37 7.43 | LPC2124FBD64/01-S 
16K | 256K| Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46} — | ¥(2) | Y |Y¥(2) | Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4315-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2129FBD64/01-S 
8K | 32K | Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y | ¥(2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4005-ND 6.40 5.12 4.32 | LPC2131FBD64/01-S 
16K | 64K | Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y | Y¥(2) | — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4006-ND 7.58 6.07 5.12 | LPC2132FBD64/01-S 
16K | 64K | Y 2 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit | 47 | — YY Y¥2) | — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V__| 64-HVQFN | 568-4007-ND 8.10 6.48 5.47 | LPC2132FHN64/01 
16K |128K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit | 47 | — Y | ¥(2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4008-ND 9.40 7.52 6.35 | LPC2134FBD64/01-S 
32K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit | 47 | — Y | Y¥(2)) — x 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4009-ND 9.38 8.45 7.49 | LPC2136FBD64/01-S 
32K |512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y /¥(2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4010-ND 10.45 9.41 8.34 | LPC2138FBD64/01-S 
32K | 512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y | ¥(2)| — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 64-HVQFN | 568-4011-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2138FHN64/01 
8K | 32K | Y 4 6-Ch., 10-Bit - 45) ¥ | ¥(2) | ¥2))/— | — 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1761-ND 7.10 5.68 4.80 | LPC2141FBD64-S 
16K | 64K | Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 45 | Y | ¥(2) )¥(2)} — | — 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1762-ND 8.24 6.60 5.57 | LPC2142FBD64-S 
16K | 128K| Y 4 6-Ch., 10-Bit |1-Ch., 10-Bit} 45 | Y | ¥(2) | ¥(2)| — | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1763-ND 8.41 7.58 6.72 | LPC2144FBD64-S 
40K | 256K| Y 4 | 8+6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit) 45 | Y | ¥(2) | ¥(2) | — | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1764-ND 10.05 9.05 8.02 | LPC2146FBD64-S 
40K | 512K| Y 4 | 8+6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit) 45 | Y | ¥(2) | ¥(2) | — | Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1765-ND 11.20 10.08 8.94 | LPC2148FBD64-S 
16K | 256K| Y 2 4-Ch., 10-Bit — 46 | — | ¥(2) | Y | Y(4) | ¥(2) 60 -40~125 | 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4316-ND 12.20 10.98 9.74 | LPC2194HBD64/01-S 
16K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit =_ 76) — | ¥(2) | ¥ | — | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4012-ND 6.50 5.20 4.39 | LPC2210FBD144/01-S 
16K | 128K| Y 2 8 Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y | — | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4317-ND 10.45 9.41 8.34 | LPC2212FBD144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y | — | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4318-ND 11.55 10.40 9.22 | LPC2214FBD144/01-S 
64K | — Y 4 8-Ch., 10-Bit - 76) — | ¥(2) | ¥ | — | ¥(2) 75 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-1896-ND 7.00 5.60 4.73 | LPC2220FBD144-S 
64K | — Y 4 8-Ch., 10-Bit 76 Y(2) Y(2) 75 -40 ~ 85 3.3V 1.8V__| 144-TFBGA | 568-2020-ND 8.80 7.04 5.94 | LPC2220FET144/G,55 
16K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit = 76) — Y Y |¥(2)) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4013-ND 7.66 6.13 5.18 | LPC2290FBD144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y |Y¥(2) | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4319-ND 12.66 11.40 10.11 | LPC2292FBD144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y |Y¥(2) | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-TFBGA | 568-4320-ND 12.91 11.63 10.31 | LPC2292FET144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112; — | ¥(2) | Y | Y(4) | ¥(2) 60 -40~125 | 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4321-ND 14.18 12.77 11.32 | LPC2294HBD144/01-S 
34K | 128K | Y 6 6-Ch., 10-Bit |1-Ch., 10-Bit] 70 | Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP | 568-3995-ND 7.98 6.39 5.39 | LPC2364FBD100-S 
58K | 256K| Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 | — | Y(4) | Y(3) | — Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP | 568-4409-ND NEW! 8.84 7.08 5.97 | LPC2365FBD100-S 
58K | 256K| Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit] 70 | Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP | 568-3996-ND 9.50 7.60 6.42 | LPC2366FBD100-S 
58k | 512K] Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 | — | Y(4) | Y(3) | — y¥ 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP | 568-4410-ND NEW! 8.60 7.74 6.87 | LPC2367FBD100-S 
58K | 512K| Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 | Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP | 568-3997-ND 9.16 8.25 7.32 | LPC2368FBD100-S 
58K | 512K| Y 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 104} — | Y¥(4) | ¥(3) | — ¥ 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 144-LQFP | 568-4411-ND NEW! 9.83 8.85 7.85 | LPC2377FBD144-S 
58K | 512K| Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 104) Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 144-LQFP | 568-3998-ND 10.50 9.45 8.38 | LPC2378FBD144-S 
64K | 512K| Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 | Y | Y(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP | 568-4322-ND 10.18 9.17 8.13 | LPC2387FBD100-S 
64K | 512K] Y 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}104) Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 144-LQFP | 568-4323-ND 11.65 10.49 9.30 | LPC2388FBD144-S 
98K | 512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}136} Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 180-TFBGA | 568-4258-ND 12.51 11.27 9.99 | LPC2458FET180-S 
98K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}136} Y | Y(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-LQFP | 568-4259-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2460FBD208-S 
98K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}136} Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-TFBGA | 568-4260-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2460FET208-S 
98K |512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}160} Y | ¥(4) | ¥(3) |} ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-LQFP | 568-4261-ND 14.16 12.75 11.31 | LPC2468FBD208-S 
98K | 512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}160} Y | Y(4) | ¥(3) |Y¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V__| 208-TFBGA | 568-4262-ND 14.16 12.75 11.31 | LPC2468FET208-S 
98K | — | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}160} Y | Y(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-LQFP | 568-4361-5-ND NEW! 9.11 8.21 7.28 | LPC2470FBD208-S 
98K | — | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}160} Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-TFBGA | 568-4362-ND NEW! 9.11 8.21 7.28 | LPC2470FET208-S 
98K | 512K | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-LQFP | 568-4363-ND NEW! 14.91 13.43 11.91 | LPC2478FBD208-S 
98K | 512K | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}160} Y | Y(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V__ | 208-TFBGA | 568-4364-ND NEW! 14.91 13.43 11.91 | LPC2478FET208-S 
64K | — | — 4 5-Ch., 1 =- 79| Y ¥ YJ—|[—- 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 180-TFBGA | 568-3245-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2880FET180-S 
382K | — Y 3 8-Ch., 10-Bit = 7%) — | ¥8) | — | Y y- 84 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-4269-ND 9.90 7.92 6.69 | LH75401N0Q100C0-S 
32K | — ¥ 3 8-Ch., 10-Bit _ 76} — | ¥(3) | — | Y Y 84 -40 ~ 85 5V 3.3V_ | 144-LOQFP | 568-4330-ND 9.26 7A1 6.26 | LH75411N0Q100C0 
32K | — | Y(2) 2 64 Y(3) Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 176-LOFP | 568-4331-ND 9.90 7.92 6.69 | LH79520N0Q000B1 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit = 108; Y | ¥(3) | Y |— Ng 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 208-LFBGA | 568-4272-ND 10.70 9.64 8.55 | LH79524NOF100A1-S. 
16K | — v 3 10-Ch., 10-Bit _ 108; Y | ¥(3) |} Y |— Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 208-LFBGA | 568-4332-ND 10.70 9.63 8.54 | LH79524NOF100A1 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit — 8) Y | YQ) | Y j— Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 176-LQFP | 568-4273-ND 9.47 8.53 7.56 | LH79525N0Q100A1-S 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit = 86] Y | ¥@) | Y | — Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V_| 176-LQFP | 568-4333-ND 9.46 8.52 7.56 | LH79525N0Q100A1 


ARM9 Microcontrollers 


The LPC3180 is based on the ARM926EJ-S core and offers a hardware vector floating-point unit for speed and efficiency. An smart-card readers and printers. The large array of peripherals available on chip also include UARTs, SPI, |2C, a real-time 
integrated USB OTG interface with full host capability lets this high performance microcontroller connect directly to PDAs, clock with a separated power domain and NAND Flash and DDR memory controllers. 


Memory No. of Max. Freq.) Temperature i) CPU Digi-Key Price Each NXP. 
RAM PWM | Timers ADC /0 USB | UART 2¢ SPI (MHz) Range (°C) | Voltage | Voltage Package Part No. 1 25 100 | PartNo. 
48K 4 4 8-Ch., 10-Bit 108 = Y(2) _ Y(3) 80 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP | 568-4324-ND 12.00 10.80 9.58 | LPC2917FBD144-S 
48K 4 4 8-Ch., 10-Bit 108 = Y(2) = Y(3) 80 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP | 568-4325-ND 12.91 11.63 10.31 | LPC2919FBD144-S 
64K (2) 4 3-Ch., 10-Bit 55 ¥. Y(7) Y(2) | Y(2) 208 -40 ~ 85 3/1.8V 1.2V 320-LFBGA | 568-3242-ND 11.25 10.13 8.98 | LPC3180FLE320 
80K _ 3 _ 60 i Y(3) — vi 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA | 568-4274-ND 14.99 13.50 11.97 | LH7A400NOFOO0B5-S 
80K _ 3 _ 60 Y Y(3) - Y 250 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA | 568-4275-ND 15.08 14.07 13.07 | LH7A400NOFO76B5-S 
80K _ 3 al 60 Y Y(3) _ Aa 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-BGA 568-4334-ND 15.53 13.98 12.40 | LH7A400NOG000B5 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 x Y(3) _ Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA | 568-4335-ND 14.03 12.63 11.20 | LH7A404NOFO00B3 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 sf Y(3) =— Y 266 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA | 568-4336-ND 14.91 13.43 11.91 | LH7A404NOF092B3 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 691 


» w=] oe ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers (cont) 


8051 Microcontrollers 


Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP. 
RAM | EEPROM | OTP | Flash | Timers | PWM | UART| I2C | CAN | SPI | Ch./Bits | Ch./Bits |Compar.| 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
128B 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1232-5-ND 2.13 1.70 1.28 | P80C31SBAA 
128B 3 x. 32 33 0~70 40-DIP | 568-1004-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C31SBPN 
256B 3 ¥ 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1233-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32SBAA 
256B 3 ¥. 32 33 0~70 40-DIP | 568-1005-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C32SBPN 
256B 3 Y 32 33 0-70 44-PLCC | 568-1234-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32UBAA 
256B 3 ¥ 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3195-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P80C32UFAA 
256B _ _ = 3 ¥ ¥. Y 8/10 48 24 0~70 68-PLCC | 568-1235-5-ND. 9.90 8.91 7.91 | P80C552EBA 
256B _ = = 3 Y 4 ba 8/10 48 24 0~70 80-QFP | 568-1236-ND 9.90 8.91 7.91 | P80C552EBB 
256B _ i = 3 Y ¥. be 8/10 48 24 -40~85 | 68-PLCC | 568-1237-5-ND 10.88 9.80 8.69 | P80C552EFA 
256B — = = 3 Y ¥. ¥, 8/10 48 24 0~70 68-PLCC | 568-1238-5-ND. 10.30 9.27 8.22 | P80C552IBA 
256B _ = = 3 ¥ Y Y 8/10 48 24 -40~85 | 68-PLCC | 568-1239-5-ND 11.30 10.17 9.02 | P80C552IFA 
512B = = =x 3 ¥ Y Y 7/A0 48 16 -40~85 | 64-LQFP | 568-2086-ND 10.30 9.27 8.22 | P80C554SFBD 
512B = = = 2 Y(2) ¥: ¥ Y = 8/10 = = 40 16 -40~85 | 68-PLCC | 568-1241-5-ND 16.28 14.66 13.00 | P80C592FFAA 
256B 2 Y Y 32 24 -40~85 | 44-PLCC | 568-3196-5-ND 7.28 5.83 4.92 | P80C652EBAA 
256B 8K 3 Y 32 16 -40~85 | 44-PLCC | 568-1242-5-ND 6.12 4.90 4.14 | P87C51FA-4A 
256B 8K 3 ¥. 32 16 0~70 40-DIP | 568-3198-5-ND 6.28 5.03 4.24 | P87C51FA-4N 
256B 16K 3 Y 32 16 0-70 44-PLCC | 568-3199-5-ND 7.72 6.18 5.22 | P87C51FB-4A 
256B 16K 4 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1010-5-ND 7.80 6.24 5.27 | P87C51FB-4N 
2K 64K 4 Y(2) Y _— _ _ 34 24 0-70 44-PLCC | 568-1243-5-ND 8.90 7.12 6.01 | P87C51MB2BA/02-S 
3K 96K 4 Y(2) Y 34 24 0~70 44-PLCC | 568-1244-5-ND 9.82 7.86 6.63 | P87C51MC2BA/02-S 
512B = 16K _ 4 Y ¥. 32 33 0~70 40-DIP | 568-3200-5-ND 4.30 3.44 2.68 | P87C51RB2BN 
512B 16K 3 ¥. 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1245-5-ND 5.00 4.00 3.38 | P87C51RB+4A 
128B 4K 3 i 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1246-5-ND 2.76 2.20 1.71 | P87C51SBAA 
128B 4K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1011-5-ND 2.93 2.34 1.82 | P87C51SBPN 
256B 8K 3 ¥ 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1247-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52SBAA 
256B 8K 3 Y 32 16 0-70 44-PQFP | 568-1248-ND 3.22 2.58 2.01 | P87C52SBBB 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1012-5-ND 3.40 2.72 2.12 | P87C52SBPN 
256B 8K 3 Y 32 16 -40~85 | 44-PLCC | 568-1249-5-ND 3.60 2.88 2.24 | P87C52SFAA 
256B 8K 3 ¥. 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1250-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52UBAA 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1251-5-ND 2.48 1.98 1.49 | P87C52X2BA 
256B 8K 3 b 32 33 0~70 40-DIP | 568-1013-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87C52X2BN 
256B 8K 3 ¥. 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3201-5-ND 2.84 2.27 1.77 | P87C52X2FA 
256B 16K 3 Ni 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1252-5-ND 5.11 4.09 3.18 | P87C54SBAA 
256B 16K 3 ¥: 32 33 0~70 40-DIP | 568-1014-5-ND 5.36 4.29 3.34 | P87C54SBPN 
256B = 8K = 2 Y(2) Y % 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1253-5-ND. 11.38 10.25 9.09 | P87C552SBAA 
512B = 16K = 2 Y(2) N. ¥ 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1254-5-ND. 12.88 11.60 10.29 | P87C554SBAA 
512B = 16K = 2 Y(2) ¥ Y 8/10 40 16 -40~85 | 68-PLCC | 568-1255-5-ND 14.84 13.37 11.86 | P87C554SFAA 
512B = 16K = 3 Y(2) x: Y Y = 6/10 = _ 32 12 -40~85 | 44-PLCC | 568-1256-5-ND 9.11 8.21 7.28 | P87C591VFAA 
256B 16K 2 ¥. ¥. 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3202-ND 5.88 471 3.97 | P87C654X2BBD 
256B 16K 2 ¥. Y 32 33 -40~85 | 44-LQFP | 568-3203-ND 6.52 5.22 4.41 | P87C654X2FA-S 
512B _ 16K = 4 Y ¥ Y 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3204-ND 7.40 5.92 5.00 | P87C660X2BBD 
512B _ 16K _ 4 Y ¥ ¥ 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3205-5-ND 9.02 7.22 6.09 | P87C660X2FA-S 
512B _ 16K _ 4 Y Y | Y(2) 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3206-ND 7.73 6.19 5.22 | P87C661X2BBD 
512B _ 16K - 4 Y Y | Y¥(2) 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3207-5-ND 9.28 7.43 6.27 | P87C661X2FA-S 
128B 1K 2 yee 12 20 0~70 |14-TSSOP| 568-1015-5-ND 2.08 1.67 1.25 | P87LPC760BDH 
128B 1K 2 YJyfJ—f—-] — - y(2) | 12 20 0~70 | 14-DIP | 568-3208-5-ND 2.18 1.75 1.32 | P87LPC760BN 
128B 2K 2 ¥: Y=] =— =— _ (2) 14 20 0~70 16-TSSOP| 568-3209-5-ND 2.24 1.79 1.35 | P87LPC761BDH 
128B 2K 2 Y. Y=] — _ _ (2) 14 20 0~70 16-DIP | 568-3210-5-ND 2.39 1.92 1.44 | P87LPC761BN 
128B 2K 2 Y Y 18 20 0~70 20-SOIC | 568-1257-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P87LPC762BD 
128B 2K 2 Y Yio] _ _— (2) 18 20 0-70 20-DIP | 568-1016-5-ND 2.42 1.94 1.51 | P87LPC762BN 
128B 2K 2 ¥: Yio] _ —- Y(2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3212-5-ND 2.87 2.30 1.79 | P87LPC762FD 
128B 2K 2 ¥: Y=] — _— _ (2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3213-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P87LPC762FN 
128B 4K 2 Y YITol]— _ Y(2) — 18 20 0~70 |20-TSSOP| 568-1259-5-ND 2.48 1.98 1.54 | P87LPC764BDH 
128B 4K 2 ¥. Y=] — — _ (2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1017-5-ND 2.63 2.11 1.64 | P87LPC764BN 
128B 4K 2 ¥. Y=] — _ _ (2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3214-5-ND 2.96 2.37 1.85 | P87LPC764FD 
128B 4K 2 Y Yio] _ - Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3215-5-ND 3.15 2.52 1.96 | P87LPC764FN 
128B 4K 2 Y Y=] — 8/4 8/4 _ 18 20 0~70 20-SOIC | 568-1260-5-ND 3.01 2.41 1.88 | P87LPC767BD 
128B 4K 2 ¥ 4/8 Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1018-5-ND 3.20 2.56 1.99 | P87LPC767BN 
128B 4K 2 N. Yi=—/]— 4/8 =) (2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3216-5-ND 3.51 2.81 2.19 | P87LPC767FD 
128B 4K 2 Y Y=] 4/8 _ (2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3217-5-ND 3.72 2.98 2.32 | P87LPC767FN 
128B — 4K =_ 2 Y ¥ Yio ]— 4/8 = Y(2) 18 20 0~70 20-SOIC | 568-3218-5-ND 3.29 2.64 2.05 | P87LPC768BD 
128B = 4K = 2 Y N, Yio—]— 4/8 = (2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3219-5-ND 417 3.34 2.60 | P87LPC768FD 
128B _ 4K = 2 ¥: Y Yio] 4/8 _ Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3220-5-ND 3.48 2.79 2.17 | P87LPC768FN 
128B 4K 2 ¥. Yi=—]/— 8/4 2/8 _ 18 20 -40~125 | 20-SOIC | 568-1261-5-ND 5.33 4.27 3.60 | P87LPC769HD 
128B = 8K = 2 Y ¥. Yji—]— 4/8 = Y(2) 18 20 -40~85 |20-TSSOP| 568-1822-5-ND 4.28 3.42 2.66 | P87LPC778FDH-S 
8K _ _ 64K 4 Y ¥. Y 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1275-5-ND 12.96 11.67 10.35 | P89C668HBA 
8K - _ 64K 4 Y Y Y 32 33 0~70 44-LQFP | 568-1276-ND 12.78 11.52 10.21 | P89C668HBBD 
8K _ _ 64K 4 Y Y ¥ 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-1277-5-ND 14.71 13.25 11.75 | P89C668HFA 
1K - - 64K 3 Y N, Y 4 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-4252-5-ND 5.84 4.68 3.95 | P89CV51RB2FA 
1K _ = 64K 3 ¥: Y Y 4 40 -40~85 | 44-TQFP | 568-4253-ND 5.62 4.50 3.80 | P89CV51RB2FBC 
1K - _ 64K 3 Y Y Y 4 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-4254-5-ND 6.14 4.92 4.15 | P89CV51RC2FA 
1K - = 64K 3 ¥: A Ne 4 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-4255-ND 5.96 477 4.03 | P89CV51RC2FBC 
1K _ — 64K 3 Y ¥: Y 4 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-4256-5-ND 7.10 5.68 4.80 | P89CV51RD2FA 
1K = =- 64K 3 Y ¥. x; 4 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-4257-ND 6.88 5.51 4.65 | P89CV51RD2FBC 
128B — _ 1K 4 Y Y 6 18 -40 ~ 85 8-DIP 568-2245-5-ND 82 TL .72 | P89LPC901FN-S 
128B =- _ 1K 4 Y Y 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1994-ND 1.26 1.02 .76 | P89LPC901FD 
128B _ _ 1K 4 Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1995-ND 1.37 1.10 83 | P89LPC902FD 
128B _ _ 1K 4 Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-DIP 568-2246-5-ND 87 82 76 | P89LPC902FN-S 
128B _ _ 1K 4 Y (2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1996-ND 1.39 1.12 .84 | P89LPC903FD 
$ CCU: Capture Compare Unit t Cut Tape 0 Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
692 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


» =) Se ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers 


8051 Microcontrollers (cont.) Digi@p Reel” 
Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP. 

RAM | EEPROM | OTP | Flash | Timers | PWM | UART| I2C | CAN | SPI | Ch./Bits | Ch./Bits|Compar.| 1/0 | MHz@5V| Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
128B = _ 1K 2 _ ¥. =| = | = 2/8 1/8 Y(2) 6 12 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-3221-5-ND 1.75 1.40 1.05 | P89LPC904FD-S 
128B _ = 1K 2 — ¥. le 2/8 1/8 Y(2) 6 12 -40 ~ 85 8-DIP 568-3222-5-ND 1.90 1.52 1.14 | P89LPC904FN-S 
128B _ _ 1K 4 Y =—/—|/— ¥: _ 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 |14-TSSOP} 568-2003-5-ND 1.58 1.27 95 | P89LPC912FDH-S 
128B _ _ 1K 4 ¥. ¥ 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 |14-TSSOP} 568-2004-5-ND 1.71 1.37 1.03 | P89LPC913FDH-S 
128B — = 2K 4 Y y. = |=.) — 4/8 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 |14-TSSOP} 568-2006-5-ND 2.05 1.65 1.24 | P89LPC915FDH-S 
256B = = 2K 2 = 4 =|=—|<— 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP| 568-4337-1-NDt 2.24 1.79 1.35 | P89LPC916FDH-T 
256B _ = 2K 2 _ N. cs et ee 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP| 568-4337-2-NDO 2863.04/2,500 P89LPC916FDH-T 
256B _ = 2K 4 Y(2) b Y=] — 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP} 568-2247-ND 1.26 1.18 1.10 | P89LPC917FDH-S 
256B _ _ 2K 4 Y(2) x Y=] _ 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP} 568-1279-5-ND 2.11 1.69 1.27. | P89LPC920FDH-S 
256B _ _ 4K 4 Y(2) he Yio] _ — Y(2) 18 18 -40 ~ 85 20-DIP | 568-2248-5-ND 1.58 1.48 1.37 | P89LPC921FN 
256B _ _— 4K 4 Y(2) Y YIol]— — 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP} 568-1280-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89LPC921FDH 
256B _ _ 8K 4 Y(2) bi Yio] _ al Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP} 568-3223-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC9221FDH 
256B _ =_ 8K 4 Y(2) hg YI=—/|— _ — Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP} 568-2452-ND 2:27 1.82 1.42 | P89LPC922FDH 
256B _ _ 4K 2 Y(2) x Yi=—]/— 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP| 568-4338-1-NDt 2.53 2.03 1.52 | P89LPC924FDH-T 
256B _ _ 4K 2 Y(2) ¥: Y=] 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP| 568-4338-2-NDO 3233.60/2,500 P89LPC924FDH-T 
256B = = 8K 4 Y(2) Y Yo] 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP} 568-2009-5-ND 2.46 1.98 1.54 | P89LPC925FDH-S 
256B _ _ 4K 4 Y(2) v: Y|— Y _ 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-1283-5-ND 2.42 1.94 1.46 | P89LPC930FDH-S 
256B ad — 8K 4 Y(2) Y Y|— Y - 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-1284-5-ND 2.68 2.15 1.67 | P89LPC931FDH-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF] Y Y|— Ye _ 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-4279-5-ND 3.17 2.54 1.98 | P89LPC932A1FA 
768B 512B _ 8K 5 CCUd] Y Y |= ¥ =— _ Y(2) 26 12 -40~85 |28-HVQFN} 568-2250-5-ND 2.08 1.95 1.81 | P89LPC932A1FHN-S 
256B _ _ 4K 4 Y(2) x Y|— Y 4/8 4/8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-2010-5-ND 2.37 1.90 1.48 | P89LPC933FDH-S 
256B = = 8K 4 Y(2) ": Y|— Y 4/8 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-2011-5-ND 2.61 2.09 1.63 | P89LPC934FDH-S 
768B §12B = 8K 5 CCUF |] Y Y|— y 4/8 x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-1287-5-ND 3.22 2.58 2.01 | P89LPC935FA-S 
768B 512B = 8K 5 CCUF |] Y Y|— x 4/8 x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-1288-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P89LPC935FDH-S 
768B §12B — 8K 5 CCUF |] Y Y|— Y 4/8 x2 2/8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-HVQFN} 568-2251-5-ND 2.15 2.01 1.87 | P89LPC935FHN-S 
512B 512B _ 16K 5 CCUF |] Y Y|— Y 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-2012-5-ND 3.96 3.17 2.47 | P89LPC936FDH-S 
256B 512B = 16K 2 CCUF |] Y Y|=— ¥: 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP| 568-4339-1-NDt 3.96 3.17 2.47 | P89LPC936FDH-T 
256B 512B _ 16K 2 CCUF]) Y Y|=— Y 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP| 568-4339-2-NDO 5537.39/2,500 P89LPC936FDH-T 
768B 512B = 8K 5 CCUF |) Y Y|— BG 8/10 = Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-2252-5-ND 2.15 2.01 1.87 | P89LPC938FA-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF |] Y Y|— Y 8/10 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP} 568-2013-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P89LPC938FDH-S 
768B 512B = 8K 5 CCUd |) Y Y|— BG 8/10 = Y(2) 26 18 -40~85 |28-HVQFN} 568-3226-ND 3.22 2.58 2.01 | P89LPC938FHN-S 
256B — _ 8K 4 Y(2) ¥: Y |= ¥: _ — Y(2) 23 18 -40~85 | 64-LQFP | 568-3227-ND 3.93 3.15 2.45 | P89LPC9401FBD-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF |) Y Y|=— Y 8/10 = Y(2) 23 18 -40~85 | 64-LQFP | 568-3228-ND 4.74 3.79 2.95 | P89LPC9408FBD 
512B = _ 8K 4 y(2) | ¥(2)} Yo} — ¥: 8/10 _ Y(2) 42 18 -40~85 | 44-PLCC | 568-2253-5-ND 2.46 2.30 2.14 | P89LPC952FA 
512B _ = 8K 4 ¥(2) | ¥(2) | Y | — ¥ 8/10 1/8 Y(2) 40 18 -40~85 | 44-LQFP | 568-2014-5-ND 5.06 4.05 3.15 | P89LPC952FBD 
128B _ = 1K 4 Y(2) v. =—[— | — 4/8 1/8 Y 8 18 -40~85 |10-HVSON| 568-2001-1-NDt 1.74 1.39 1.05 | P89LPC9103FTK-G 
128B _ = 1K 4 Y(2) Y =—|=—|- 4/8 1/8 Y 10 18 -40~85 |14-TSSOP} 568-2002-5-ND 1.79 1.44 1.08 | P89LPC9107FDH-S 

1K _ = 64K 3 Y x ¥: 32 40 0~70 44-TQFP | 568-1289-ND 6.32 5.06 4.27 | P89LV51RD2BBC 

1K _ =_ 16K 4 Y ¥ ¥: 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2427-5-ND 5.36 4.29 3.62 | P89V51RB2FA-S 

1K _ — 16K 4 Y Y Y 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-3229-5-ND 5.56 4.45 3.76 | P89V51RB2FN 

1K _ _ 32K 4 Y ¥ ¥ 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2428-5-ND 5.64 4.52 3.81 | P89V51RC2FA 

1K _ = 32K 4 Y Y ¥ 32 40 -40~85 | 44-TQFP | 568-2429-ND 5.46 4.37 3.69 | P89V51RC2FBC 

1K _ _ 32K 4 ¥ ¥ Y 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-2430-5-ND 5.92 4.74 4.00 | P89V51RC2FN 

1K _ — 64K 3 ¥: ¥ 32 40 0~70 44-PLCC | 568-1290-5-ND 6.52 5.22 4.41 | P89V51RD2FA 

1K _ _ 64K 3 ¥ Y 32 40 0~70 44-TQFP | 568-1291-ND 6.32 5.06 4.27 | P89V51RD2FBC 

1K _ _ 64K 4 ¥ ¥ ¥ 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-2431-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2FN 
256B 192B _ 8K 3 Y Y 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-4249-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89V52X2FA 
256B 192B = 8K 3 Y v: 32 33 -40~85 | 44-LQFP | 568-4250-ND 2.48 1.98 1.49 | P89V52X2FBD 
256B 192B - 8K 3 Y ¥: 32 33 -40 ~ 85 40-DIP | 568-4251-5-ND 2.52 2.02 1.57 | P89V52X2FN 
512B _ =_ 16K 4 ¥ ¥ Y Y 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2432-5-ND 7.60 6.08 5.13 | P89V660FA 
512B _— _ 16K 4 Y ¥: ¥ ¥ 32 40 -40~85 | 44-TQFP | 568-2433-ND TAT 5.98 5.05 | P89V660FBC 

1K _ _— 32K 4 Y ¥ Ba y 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2434-5-ND 8.46 6.78 5.72 | P89V662FA 

2K _— _ 64K 4 Y v. Y Y 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2436-5-ND 9.35 7.48 6.31 | P89V664FA 

2K _ = 64K 4 Y Y ag Y 32 40 -40~85 | 44-TQFP | 568-2437-ND 9.18 7.35 6.20 | P89V664FBC 

1K _ ml 32K 3 = ¥: = Y ¥: = = - 32 32 -40~85 | 44-PLCC | 568-3533-5-ND 17.54 16.38 15.21 | PXAC37KFA 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-4340-5-ND 9.58 7.67 6.47 | PXAG30KBA 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-LQFP | 568-1300-ND 9.47 7.58 6.40 | PXAG30KBBD 

1K 3 Y(2) 32 30 -40~85 | 44-LQFP | 568-3534-ND 9.35 8.42 7.47 | PXAG30KFBD 
512B 32K 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-1095-5-ND 12.75 11.48 10.18 | PXAG37KBA 
512B _— _ 64K 3 Y(2) 32 30 -40~85 | 44-PLCC | 568-1096-5-ND 13.36 12.04 10.67 | PXAG37KFA 

2K 32K 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-1097-5-ND 12.87 11.59 10.28 | PXAG49KBA 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-LQFP | 568-1302-ND 12.08 10.88 9.65 | PXAG49KBBD 

1K — |3xK) — 3 Y | yay} ¥ 8/8 50 30 0~70 | 68-PLCC | 568-1099-5-ND 11.68 10.52 9.33 | PXAS3OKBA 

1K - -|/|-— 3 yY | yay} ¥ 8/8 50 30 0~70 | 80-LOFP | 568-1303-ND 10.52 9.48 8.40 | PXAS30KBBE 

1K 3 Y 8/8 50 30 -40~85 | 68-PLCC | 568-3535-5-ND 12.85 11.58 10.27 | PXAS30KFA 

1K 2 Y(2 Y 8/8 50 30 0~70 68-PLCC | 568-3536-5-ND. 16.96 15.83 14.70 | PXAS37KBA 

1K 2 Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 80-LQFP | 568-3537-ND 15.79 14.74 13.69 | PXAS37KBBE 


$ CCU: Capture Compare Unit t Cut Tape 0 Tape and Reel 
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A XN founded by Philips 


Development Tools 
for ARM Microcontrollers 


LPC21xx Evaluation Board 


The Keil MCB2100 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2100 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two CAN and two serial interfaces are available. Debugging is 
supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An 
evaluation copy of the Keil ARM development tool is included. Applications: 
LPC2129/2119/2124/2114 product families Includes: * Evaluation Kit for 
LPC2100 (with LPC2129) * ULINK JTAG Debugger * Development Software 

568-1755-ND — Evaluation Board/ULINK JTAG LPC210XARM....... $337.50 


LPC2106 Evaluation Board 


The evaluation board is populated with an LPC2106 device and features 2 
serial ports, 2 user-defined buttons, 16 fully configurable LEDs, 20-pin JTAG 
interface connector as well as breakout headers for all pins. The kit also comes 
with a 32K code-limited version of IAR’s Embedded Workbench, including 
IAR’s ARM compiler and C-SPY debugger as well as a free license of the IAR 
MakeApp code generator for the LPC210x. Applications: LPC2106 family 
Includes: * Development board (with LPC2106) * Development Software 

568-1756-ND Evaluation Board for LPC210x ARM MCU.......... $163.50 


LPC213x Evaluation Board 


The Keil MCB2130 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2130 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two serial interfaces, a speaker, analog input (via potentiometer), 
and eight LEDs are available. Debugging is supported via the JTAG interface 
and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation copy of the Keil ARM 
development tools is included. Applications: LPC213x family Includes: 
* Development Board (with LPC2138) * Development Software 

568-2095-ND —_ Evaluation Board for LPC213x 
568-2096-ND —_ Evaluation Board + ULink LPC213x 


.. $163.50 
$337.50 


LPC214x Evaluation Board 


The Keil MCB2140 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2140 
ARM family and allows you to create and test working programs for this 
advanced architecture. An on-chip USB interface, two serial interfaces, a 
speaker, analog input (via potentiometer), and eight LEDs are available. 
Debugging is supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG 
adapter. An evaluation copy of the Keil ARM development tools is included 
Applications: LPC214x family Includes: * Development Board (with LPC2148) 
* Development Software 

568-2097-ND Evaluation Board for LPC214x...................068 $163.50 


LPC229x Rapid Development Kit 


The phyCORE®-ARM7/LPC229x Rapid Development Kit supports high- 
performance LPC2292 and LPC2294 ARM7TDMI-S devices from NXP with 
external bus interface. PHYTEC Rapid Development Kits enable immediate and 
successful start-up of our insert-ready Single Board Computers. Applications: 
LPC2292 and LPC2294 families Includes: * Single Board Computer Module 
* Development Board » Ethernet Adapter » Serial Cable » AC adapter 
* PHYTEC Spectrum CD including SBC hardware manual, evaluation compiler, 
software demos and controller user manual 

568-1757-ND Evaluation Board for LPC220x ARM MCU.......... $343.50 


LPC23xx Evaluation Board 


The Keil MCB23XX Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2300 
ARM7-based family and allows you to create and test working programs for 
this advanced architecture. Two serial interfaces, a speaker, analog input, 
two CAN interfaces, LCD, USB, Ethernet, and eight LEDs make this board a 
great starting point for your next ARM project. Applications: LPC23xx family 
Includes: * Evaluation Board * Software 

568-3999-ND —_ Evaluation Board LPC237x. 
568-4014-ND —_ Evaluation Board LPC236x. 


.. $223.50 
$223.50 


LPC3180 Development Kit 


The phyCORE®-ARM9/LPC3180 module, combined with the PHYTEC Carrier Board, 
provide a platform to jump start embedded designs and propel concept to prototype 
and finished product. Includes: * Single Board Computer Module « Carrier Board 
Serial Cable, USB cable, AC Adapter * PHYTEC Spectrum CD * Hardware Manual 
Evaluation Compiler * Software demos * Controller User's Manual 

568-4063-ND LPC3180 Development Kit.....................:208 $448.50 


ARM7 Evaluation Boards by Keil 


The Keil Evaluation Board introduces you to the NXP LPC ARM family and 
allows you to create and test working programs for this advanced architecture. 
The Keil Evaluation Board connects to your PC using the serial port or the JTAG 
interface (for program debug using the Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the 
uVision IDE and Debugger). Includes: * LPC Evaluation Board * Software. 

568-4300-ND Evaluation Board for LPC210x.. .. $105.00 
568-4297-ND Evaluation Board for LPC212x $163.50 


IAR Kickstart Kit™ for LPC2103 


The IAR KickStart Kit for LPC2103 contains hardware and software and 
allows you to design, develop, integrate and test your applications. LPC2103 
Development Board Contains: « Serial Port * Reset Button » ISP button 
© 16 fully configurable LEDs * Breakout Headers » JTAG Interface Connector 
Includes: * Development Board * IAR Embedded Workbench with 32kB 
version of IAR C/C++Complier. 

568-4301-ND LPC2103 Development Board .....................+ $163.50 
568-4302-ND LPC2103 Development Kit with on-board JLink .... $118.50 


IAR Development Board for LPC2138 


The IAR KickStart Kit for LPC2138 contains hardware and software and 
allows you to design and develop your applications. LPC2138 Development 
Board Contains: * 2 UARTS with drivers and DB9 connectors * ETM Routing 
+ Potentiometer connected to the ADC * 2x 16 LCD ®* JTAG Interface 
Includes: * Development Board * IAR Embedded Workbench with 32kB 
version of IAR C/C++Complier. 

568-4298-ND LPC2138 Development Board .... $163.50 
568-4299-ND LPC2148 Development Board . $163.50 


IAR Kickstart Kit™ for LPC2378 


The IAR KickStart Kit for LPC2378 contains hardware and software and allows 
you to design, develop, integrate and test your applications. LPC2378-SK 
Development Board Contains: » SD/MMC Card Connector * Jumpers for 
ISP/RUN mode * 2 User Buttons * USB Connector + Color LCD. Includes: 
© On-Board J-Link debugger * Development Board »* IAR Embedded 
workbench with 32kB version of [AR C/C++Complier 

568-4307-ND LPC2378 Development Kit with On-Board JLink.... $298.50 


LPC2158 LCD Demo Kit 


The LCDDemo-LPC2158 is a reference design for a low cost microcontroller 
and LCD solution using the NXP LPC2158 along with a few discrete external 
components. The board is controlled by a simple two-button user interface 
(mode and select). The LCDDemo-LCP2158 can function as a single 
board computer since the powerful LPC2158 contains an ARM7TDMI-S 
microcontroller with 512kB of programmable flash memory and 40kB of 
RAM. Additionally, the 20-pin expansion header allows for the connection of 
external devices to the microcontroller directly through GPIO or through the 
SPI and 12C interfaces. Includes: * LCDDemo-LPC2158 Board » QuickStart 
Guide * Software. 
568-4310-ND 


LPC2158 LCD Demo Kit ...................::cceeeeeee $66.00 


LPC2468 Evaluation Board by Embedded Artists 


Embedded Artists’ LPC2468 OEM Board (mounted on the OEM base board 
basic) lets you get up-and-running quickly with NXP’s ARM7TDMI LPC24xx 
microcontroller series in general and with LPC2468 in particular. The board is 
only 66 x 80mm and is perfect for running uClinux with large on-board RAM and 
Flash. All processor signals are available on two 100-postion connectors for easy 
expansion. Includes: * LPC2468 OEM Board * OEM Base Board Bundle. 

568-4303-ND —_LPC2468 Evaluation Board (Embedded Artists) .... $298.50 
568-4358-ND NEW! QVGATFT Display.................00..000. $127.50 


NEW! LPC2387 Evaluation Board 


The Keil MCB2387 Evaluation Board intoduces you to the NXP LPC2387 
microcontroller. It allows you to create and test working programs for this 
advanced architecture. The MCB2387 includes RealView MDK-ARM Evaluation 
Tools. These tools help you get started writing programs and testing the 
microcontroller and its capabilities. Sample applications which run on the 
MCB2387 are included. Includes: * MCB2300 Evaluation board populated with 
LPC2387 * RealView MDK-ARM Software * Quick Start Guide 

568-4359-ND LPC2387 Evaluation Board ..................00000ee $270.00 


NEW! LPC2900 Evaluation Board 


The Keil MCB2900 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2900 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two Serial and two CAN interfaces make this board a great start- 
ing point for your next ARM project. Includes: « MCB2900 Evaluation Board 
* RealView MDK-ARM Software 

$270.00 


568-4360-ND = LPC2900 Evaluation Board . 


NEW! LPC2478 Evaluation Board 
by Embedded Artists 


Embedded Artists’ LPC2478 OEM Board (mounted on the QVGA OEM Base 
Board with touch panel) lets you get up-and-running quickly with NXP’s 
ARM7TDMI LPC24xx microcontroller series in general and with LPC2478 in 
particular. The OEM board has SODIMM format and is only 66 x 48mm and is 
perfect for running uClinux with large on-board RAM and FLASH. All processor 
signals are avaialable on the 200 pos connector for easy expansion. Includes: 
* LPC2478 OEM Board * QVGA Base Board with touch panel 

568-4369-ND LPC2478 Evaluation Board ..................0000008 $478.50 


LPC2468 Evaluation Kit by Hitex 


The LPC-Stick is a small modular evaluation kit with optional extension 
boards. The LPC-Stick package provides target hardware with the LPC2468 
microcontroller from NXP, external SRAM, user pins and LEDs for application 
use. Combined with the proven USB debugger device connection and the non- 
limited HiTOP development tools, the LPC-Stick allows full access to all chip 
features, debugging and programming. To provide access to the most external 
capabilities of the LPC2468 chip, the stick allows to connect diverse extension 
boards over an 80-pin extension connector. The toolset does not require any 
power supply or cables, just install the tools and run the demo application! 
Debugging and user communication via USB at the same time! The extension 
connector allows the connection to accessory extension boards. Available 
accessory kits are: COM board extension provides a set of communication 
features and pinouts (Ethernet and Phy, USB Host and Device, UART, SDCard, 
CAN Phy, external power). 

568-4308-ND —_LPC-Stick with LPC2468 


Development Tools for LPC900 
MCB900 Evaluation Board 


The Keil MCB900 Evaluation Board is a versatile and flexible prototype board 
for the NXP P89LPC93x microcontroller family. The MCB900 includes the 
Keil pVision2 LPC Development Studio which allows you to create and debug 
programs that you can program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 
Applications: P89LPC93x family Includes: * MCB900 Evaluation Board (with 
P89LPC932) » pVision2 LPC Development Studio 

568-1758-ND Eval Board for LPC93x MCU Family ............0.0... $75.00 


EPM900 In-Circuit Debugger/Parallel Programmer 


The Keil EPM900 Emulator supports in-circuit debugging and parallel Flash 
ROM programming for the NXP P89LPC9xx device family. The EPM900 
connects directly to the pVision2 Debugger which provides full control over 
the user program execution. The Keil EPM900 Emulator includes the pVision2 
LPC Development Studio which contains all the tools you need to generate 
small LPC applications. Applications: P89LPC9xx family Includes: * EPM900 
Emulator Board ¢ pVision2 LPC Development Studio * USB Cable 

568-1759-ND = Emulator Debugger/Programmer LPC9x ........... $223.50 


PDS900 Emulator / Programmer 


The PDS900 is a fully featured in circuit emulation and programming 
system supporting the entire NXP P89LPC900 family of high performance 
microcontrollers. It allows complete control and tracing of execution of a 
users program and access to all registers and memory spaces of the target 
microcontroller, without consuming any device resources or introducing wait- 
states or other non-standard behavior. It also allows programming of the Flash 
program memory and configuration options of production microcontroller 
devices Applications: P89LPC9xx family Includes: © PDS900 emulation and 
programming system * Emulation footprint adapters for TSSOP20, TSSOP28 
and PLCC28 packages 

568-1760-ND Emulator Programmer LPC9x MCU............-.. $673.50 


Debuggers 
U-LINK2 Debugger 


The Keil ULINK2 USB-JTAG Adapter connects your PC’s USB port to the target 
hardware (via JTAG, SWD, or OCDS) and allows you to debug embedded 
programs running on target hardware. ULINK2 offers all the features of the 
original ULINK USB-JTAG Adapter and adds serial wire debug (SWD) support, 
return clock support, and a real-time agent. ULINK2 works with standard 
Windows USB drivers. 


568-4061-ND = U-LINK2 Debugger .................00.ceeeeeeees $253.50 


J-Link Debugger 


The IAR J-Link is a JTAG debugger that connects via USB to the PC host 
running Windows. IAR J-Link integrates seamlessly into IAR Embedded 
Workbench for ARM and is fully plug-and-play compatible. Features: * Support 
for all ARM7/ARM9 cores, including Thumb mode * DCC speed up to 800kB/ 
sec Automatic core recognition * Auto speed recognition Includes: * USB 
© 20-pin flat cable 


568-4062-ND = J-Link Debugger....................0seeeeeeeeeee ees $253.50 


I2C Development Tools 
I2C/SPI-to-UART Demo Board 


The NXP |2C/SPI-to-UART demo board demonstrates the SC16IS752 series 
of bridge ICs which provide high-speed serial data communications between 
an SPI or an |2C-host and a UART device via RS-232/RS-485 while providing 
IrDA and GPIO interfaces. The demo board features the SC161S752 I2C/SPI 
slave-to-UART/IrDA/GPIO bridge, an NXP P89LPC935 microcontroller, which 
controls the bridge IC, an IrDA module for wireless communication and LEDs 
connected to the GPIO. Includes: * Demo Board * Cable * User Manual 


568-4000-ND —‘[2C/SPI-to- Dual UART Demo Board .. $97.50 


PCA9564 Demo Board 


The PCA9564 Evaluation Board demonstrates the 12C bus controllers ability 
to interface between a master (connected to its parallel bus and its control 
signals) and any master and slave devices connected to its 12C bus. The 
evaluation board is populated with the following devices and functions: An 
external 9V DC power supply is used to provide power to the 3.3V on-board 
voltage regulator. The P89LPC932 and P89LV51 are both limited to a 3.3V 
supply voltage. Includes: * Demo Board * Power Supply 


568-4001-ND = PCA9564 Demo Board. $34.50 


12C Master Demo Board 


The 12C 2002-1A Evaluation Board is a low-cost !2C-based system that allows 
designers to use their PC to easily test and demonstrate new I2C devices in a 
platform that allows multiple operations to be performed in a setting similar to 
a real system environment. Includes: *12C 2002-1A Evaluation Board * |2C 
PORT v2 Adapter Card * USB Adapter Card * Power Supply * Software 

568-4002-ND = |2C Master Demo Board ....................0:206005 $240.00 


568-4309-ND — Extension Board for LPC-Stick. 


Bluestreak Evaluation Kits by LPD 


The ZOOM™ Starter Development Kit (SDK) is a high-performance application 
development kit for evaluating the functionality of the System On Module 
Card Engine and associated processor. Application development is performed 
right on the product-ready card engine and software Board Support Packages 
included in the kit, which enables you to seamlessly transfer your application 
code and hardware into production. The card engine is ideal for applications in 
the medical , point-of-sale, industrial, and security markets. 


568-4304-ND = ZOOM SDK for LH7A404 . ... $636.00 
568-4305-ND = ZOOM SDK for LH79524.. .-. $636.00 
568-4306-ND = ZOOM SDK for LH75401...........0.... ee $381.00 


LED Dimmer Demo Board 


The NXP LED Dimmer Demo Board makes it quick and easy to demonstrate 
keypad control as well as LED lighting and color mixing. Built around the NXP 
8-bit microcontroller P89LV51RD2 and an NXP 12C-bus controller PCA9564, 
the board uses embedded software to run demonstrations on its own, without 
additional hardware or software. Optimized for use in mobile phones, the 
microcontroller is equipped with firmware that emulates a cellular handset. 
Engineers can program a variety of light patterns and control the brightness of 
a virtual display. The firmware can also be used to emulate a battery-discharge 
display. Includes: * Demo Board ¢ Software 


568-4003-ND LED Dimmer Demo Board .....................0.000e $34.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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1% TEXAS 2 
INSTRUMENTS Flash Emulation Tools 


A powerful tool that includes the hardware and software required to complete much of your application development work. 
The flash memory can be erased and programmed in seconds with only a few keystrokes, and since the MSP430 Flash is 
extremely low power, no external power supply is required. The tool has an integrated software environment and connects 
directly to the PC which greatly simplifies the set-up and use of the tool. 


MSP-FET430P120: 

Applications: MSP430F11x1, MSP430F12x, MSP430F11x2 and MSP430F12x2 product families Includes: * MSP430F12x 
FET development board with 28 SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable and header pinouts for prototyping * Two 
F1232 flash devices * Two MSP430F123 flash devices » Integrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, 
linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM 

MSP-FET430P140: 

Applications: MSP430F13x, MSP430F14x, MSP430F15x and MSP430F16x product families Includes: * MSP430F13x/14x 
FET development board with 64 QFP ZIF socket * LED indicator * FET to PC adapter » Header pinouts for prototyping 
* Two MSP430F149 flash devices Integrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, linker, simulator, 
source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM Features: * JTAG based real-time-in- 
system emulation * CD-ROM 

MSP-FET430X110: 

The Flash Emulation Tool (FET) supports complete in-system development and is available for all MSP430Fxx Flash 
devices. Programming, assembler/C-source level debug, single includes IAR Kickstart IDE, assembler, linker, simulator 
and 2-kB C-compiler Includes: * MSP430F11x(1) FET development board with 20-SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to 
PC cable, and header pinouts for prototyping * Two MSP430F1121 flash devices * Integrated IAR Kickstart user interface 
which includes assembler, linker, simulator, source-level debugger and function limited C-compiler » Full documentation 
on CD-ROM 

MSP-FET430UIF: 

This is a USB interface pod (does not include target board) that is used to program and debug MSP430 FET tools and test 
boards through the JTAG interface. Similar to the Parallel Port interface pod included in our previous FET tools, the USB 
pod uses a USB PC port to communicate to the Debugger Software (IAR Kickstart software included) running on the PC. 


The USB interface pod uses the standard 14 pin header to communicate to the MSP430 device either using the standard 
JTAG or pin saving Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol (information about which protocol is supported by the MSP430 
derivative can be found in the device specific data sheet). The tool has an integrated software environment and connects 
directly to the PC. The flash development tool supports development with all MSP430 flash parts. 


MSP-FET430UXX: 

This includes the hardware and software required to complete much of your application development work. The tool has an 
integrated software environment and connects directly to the USB port of a PC which greatly simplifies the set-up and use 
of the tool. Includes: * FET development board * LED indicator * USB to JTAG adapter » Cables and header pinouts for 
prototyping * Two MSP430F2274lDA flash devices Integrated IAR Kickstart user interface which includes an assembler, 
linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM 


MSP-FET430U5X100: 

This flash emulation tool (FET) includes the hardware and software required to quickly begin application development on 
the MSP430 MCU. It includes a ZIF socket target board (MSP-TS430PZ5X100) and a USB debugging interface (MSP- 
FET430UIF) used to program and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire 
JTAG) protocol. 


MSP-GANG430: 

This in-system gang programmer tool can be used to program up to 8 MSP430 FLASH devices simultaneously. These 
devices can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is included to facilitate device programming. 
The programming can be done with a PC or standalone. Since the graphical user interface (GUI) is DLL-based the DLL can 
be used independently from the GUI. Several examples show how the DLL could be applied at various high level languages 
(C, C++, VisualBasic, LabView) Includes: « In circuit gang programmer * One Cable Sub-D 9 Pin and one Cable Sub-D 25 
Pin © Target expansion board Eight 14-pin cables for connectivity of up to 8 targets * Read Me First * CD-ROM with 
MSP-GANG430 SW and MSP-GANG430 User's Guide. 


External power supply is required and not included with MSP-GANG430. The voltage of the power supply must be between 
9Vdc and 15Vdc and must be capable of providing a minimum current of 300mA. 


296-16696-ND MSP-FET430P120.. $101.00 


296-13850-ND MSP-FET430X110.. .. $50.00 
296-22900-ND + MSP-FET430UIF $101.00 
296-22908-ND MSP-FET430U14 (14 pin TSSOP $152.00 


296-23115-ND MSP-FET430U23X0 (40-pin RHA) ........00....0cccce cece cece eee eee e eee e eee eteeeee ee neeeeeeee $152.00 


296-22910-ND 
296-22904-ND 
296-22902-ND 
296-23448-ND 
296-23449-ND 
296-22901-ND 


MSP-FET430U28 (20 and 28 pin SOWB) . 
MSP-FET430U38 (38 pin TSSOP 
MSP-FET430U64 (64 pin QFP) 
NEW! MSP-TS430PZ5X100. 
NEW! MSP-FET430U5X100 . 
MSP-GANG430. 


MSP430 USB Development Stick 


Complete Development Tool including all the hardware and software to evaluate the MSP430F2013 and develop a 
complete project in a convenient USB stick form factor. The USB port provides enough power to operate the ultra-low- 
power MSP430 so no external power supply is required 

Features: * Development Tool including a USB debugging interface and detachable target board » LED indicator 
¢ Removable USB stick enclosure »* Debugging interface supports development with all MSP430F20xx devices 
¢ Integrated IAR Kickstart user interface which includes an assembler, linker, simulator, source-level debugger and limited 
C-compiler ¢ Full documentation on CD-ROM 

296-20630-ND) (E7430-F2018 seecs. ccc esasisaasetcebs siauaseataatedagescciihanacctachaadgaedieesitsmascsashnanaea $20.40 


MSP-EVK430S320 Evaluation Kit 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the MSP430x32x family of devices and comes with the PMS430E325FZ 
(UV EPROM) assembled in a socket 

Kit Includes: * MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, LCD, PC connector * MSP-PRGS430 serial programming 
adapter *IAR Kickstart IDE, assembler, linker and limited C-compiler * CD-ROM with software tools and complete 
documentation 


296-1SB49-ND: MSP-EVK430S920 |. wien conssseinatcensedsannnsdatspaendiviersssnuiinsdetanseilendessudcntsaagsisnmate $407.00 


MSP-PRGS430 Serial Programmer 


This serial programming adapter is a second-generation programming tool that can be used to program any MSP430 
Flash, OTP or UV-EPROM device. These devices can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is 
included to facilitate device programming * Power supply not included. Recommend T924-P5P-ND 

Applications: * MSP430 Flash * OTP or UV-EPROM device 

Includes: * MSP-PRGS430 programmer ¢ Serial cable * Target cable * CD-ROM * Documentation 

296-16698-ND) MSP-PRGS490) sissies ates wanvacaassiduatadesssanasesaessnnsntiaasautielasgr ameter nds $203.00 


MSP-CCE430PRO 
Software Code Composer 


Kit Includes: * MSP430 C compiler, assembler and linker * Source Code Debugger » Integrated Visual Project Manager 
¢ Virtual and hardware breakpoints « Integrated editor: Highlights syntax errors, Auto parameter information, and Code 
completion. 


296-23001-ND MSP-CCE430PRO................c cece cc eee cece eee ee eee e eee e cece a eee ee eaeeeeeaeeeeeeeaaeeee $509.00 


MSP-FET430PIF Interface 
Debug for MSP430 FET 


Kit Includes: * One READ ME FIRST document * One MSP430 CD-ROM »* One MSP-FET430PIF interface module » One 
25-conductor cable * One 14-conductor cable. 


296-23000-ND MSP-FET430PIF... 


TMS370C756A 8-Bit Microcontroller 


The TMS370Cx5x family of single-chip 8-bit microcontrollers provides cost-effective real-time system control through 
integration of advanced peripheral function modules and various on-chip memory configurations. This device is 
implemented using high-performance silicon-gate CMOS, EPROM and EEPROM technologies. The low-operating power, 
wide-operating temperature range, and noise immunity of CMOS technology, coupled with the high performance and 


$50.00 


MSP-FET430U80 
Programmer/Debug Kit 


This powerful flash emulation tool includes the hardware and software required to begin application development on the 
MSP430 MCU. It includes a ZIF socket target board and a USB debugging interface (MSP-FET430UIF) used to program 
and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol. The debugging tool 
interfaces the MSP430 to the included integrated software environment and includes code to start your design. The MSP- 
FET430U80 supports all MSP430 flash parts in an 80-pin LOFP package. 


296-23005-ND 'MSP=FETASOU80 «ci. 5.cn-cecesacenaiseddenssianedinerdadinantsensasamadsraadsonaentadsemncamtons $152.00 


Experimenter Board for MSP430 


The MSP430FG4618/F2013 experimenter’s board is based on the ultra-low power MSP430 family of microcontrollers. 
296-23006-ND MSP-EXP430FG4618 .......... 00... ce cee cee cece cee eee e cee eee e seats ae eesae eee teeeeeeeneeees $101.00 


Target Board for EZ430-F2013 


Features: 
* Three e2430-T2012 target boards with a 4-pin connector to fit the e2430-F2013 USB Development Tool MSP430F2012- 
based target board Fully accessible pins * LED indicator 


296-230072ND | EZ43021201 2.3 siccnn didsninainpehssosnonsderseinmncadanedaiaonddedsipanaderanggonaantedssipacaddtinn $10.20 


Development Wireless Tool 
for MSP430/CC2500 


Features: 
© USB debugging and programming interface featuring a driverless installation and application backchannel ¢ 21 available 


development pins » Highly integrated, ultra-low power MSP430 MCU with 16MHz performance »* Two general-purpose 
digital I/O pins connected to green and red LEDs for visual feedback * Interruptible push button for user feedback. 


296-23031-ND (EZ430-RF2500 ......02cccecic.ccccsenssaccsaeannacacbedacessoeccssnnaasaehdeaaassaccsaiaandd sasecens $50.00 


Adapter mini-B USB Interface EVM 


This EVM serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM™ compatible) and one or multiple slave 
devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The communication between the USB interface adapter and the host 
PC is via USB, communication between the USB interface adapter and the slave device (s) is via an inter-integrated circuit 
(I2C), SMBus, PMBus and/or general-purpose inputs/outputs GPIOs. 


296-23114-ND USB-TO-GPIO. ... $152.00 


extensive on-chip peripheral functions, make the TMS370Cx5x devices attractive in system designs for automotive elec- 
tronics, industrial motor control, computer peripheral control, telecommunications and consumer application. 

¢ Maximum Clock Frequency: 20MHz 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size 
Program Data Timer Digi-Key Price Each Texas Instruments 
EPROM RAM/EEPROM i) (16-Bit) ADC Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS370 Family 
16K 512/512 46 2 8-Ch., 8-Bit | 5V+10% | 68-PLCC 296-10770-5-ND 16.43 15.33 14.24 TMS370C756AFNT 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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1% TEXAS F = ° 
INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers Digi Reel 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors provides the ultimate solution for battery- changes, field upgrades and data logging * 16-Bit MSP430 Architecture, a 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible 
powered measurement applications. Features: * Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM retention, clock system are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) and memory data bus (MDB) 
0.8uA real-time clock mode, 250uA/MIPS active »* High-performance analog ideal for precise measurements * Modern Memory Options: * Flash, ROM, OTP versions (from 1KB to 60KB) * DMA controller Modern 16-Bit RISC CPU: * Optimized 
16-bit RISC CPU enables new applications at a fraction of the code size * In-system programmable Flash permits code for C and assembler programming * Up to 8 MIPS of performance available Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size SRAM LeD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec (V) Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Flash Based F1xx Family 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-15781-5-ND® 2.48 1.98 1.49 _ — |MSP430F1101AIDGV 
14 =_ _— 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC /296-13768-5-ND@ 2.48 1.98 1.49 _ — |MSP430F1101AIDW 
1K 428 14 _ - st Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-13720-5-ND® 2.48 1.98 1.49 = — |MSP430F1101AIPW 
14 - _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 24-QFN | 296-16765-1-ND¢o 2.48 1.98 1.49 | 250 346.50 |MSP430F1101AIRGET 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-6505-5-ND® 2.81 2.25 1.75 =_ — |MSP430F1101IDW 
14 - _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-9608-5-ND® 2.81 2.25 1.75 - —_|MSP430F1101IPW 
14 _ _ | Slope _— DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-15782-5-ND® 3.04 2.43 1.89 _ — |MSP430F1111AIDGV 
9K 428 14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC /296-12633-5-ND@ 3.04 2.43 1.89 _ — |MSP430F1111AIDW 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-12634-5-ND® 3.04 2.43 1.89 = — |MSP430F1111AIPW 
14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8 ~3.6 24-QFN | 296-16762-1-ND$ 3.04 2.43 1.89 | 250 449.00 |MSP430F1111AIRGET 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-12703-5-ND@ 3.83 3.06 2.38 _ — |MSP430F1121AIDGV 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-13457-5-ND 3.83 3.06 2.38 _ — |MSP430F1121AIDW 
14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-13458-5-ND@ 3.83 3.06 2.38 = — |MSP430F1121AIPW 
14 _ _ 1 Slope _— DC-8MHz 1.8~3.6 24-QFN | 296-15891-1-ND$o 3.83 3.06 2.38 | 3,000 2168.00/M |MSP430F1121AIRGER 
14 = _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-6507-5-ND® 4.84 3.87 3.01 = —_|MSP430F1121IDW 
14 _- _- i Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-6508-5-ND® 4.84 3.87 3.01 _ — |MSP430F11211PW 
14 - _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-9610-5-ND® 4.73 3.78 2.94 _ — |MSP430F112IPW 
4K 256 14 _ _ 1 Slope — DC-5.35MHz | 2.5~5.5 | 20-SOIC |296-6510-5-ND@ 5.40 4.32 3.36 = — |MSP430P112IDW 
14 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |/296-13776-5-ND@ 4.50 3.60 2.80 -_ — |MSP430F1122IDW 
14 _- _- 1 8-Ch., 10-Bit - DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-13777-5-ND® 4.50 3.60 2.80 _ —_|MSP430F1122IPW 
4) — = 1 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 1.8~3.6 | 32-QFN |296-17137-1-ND$o 450 360 280) 250 665.00 |MSP430F1122IRHBT 
22 _- _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-12082-5-ND® 4.84 3.87 3.01 = — |MSP430F122IPW 
22 - _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-15851-1-ND$ 4.84 3.87 3.01 | 3,000 2709.00/M |MSP430F122IRHBR 
22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-SOIC /296-13780-5-ND@ 5.40 4.32 3.36 _ — |MSP430F1222IDW 
22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-13781-5-ND@ 5.40 4.32 3.36 =_ — |MSP430F1222IPW 
22 - - 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-16794-1-ND$o 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 _|MSP430F1222IRHBT 
4/ — = 1 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-13778-5-ND® 5.06 4.05 3.15; — — |MSP430F1132IDW 
4) — - 1 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 18~3.6 | 20-TSSOP |296-13779-5-ND@ 506 405 315) — — |MSP430F1132IPW 
4) — - 1 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 18~3.6 | 32-QFN |296-17133-1-ND¢o 506 405 315] 250 748.25 |MSP430F1132IRHBT 
22 _ = 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-SOIC | 296-13101-5-ND@ 5.18 414 3.22 _ — |MSP430F123IDW 
22 - _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-12083-5-ND@ 5.18 414 3.22 - —_ |MSP430F1231PW 
22 - _ il Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-15852-1-ND$ 5.18 414 3.22 | 3,000 2898.00/M |MSP430F123IRHBR 
8K 256 22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-SOIC |296-13782-5-ND@ 5.00 4.00 3.38 _ — |MSP430F1232IDW 
22 _ _ il 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-13783-5-ND@ 5.00 4.00 3.38 = — |MSP430F1232IPW 
22 _ _— 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-16795-1-ND$o 5.00 4.00 3.38 | 3,000 3100.00/M |MSP430F1232IRHBR 
48 - - 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TOQFP | 296-15894-ND® 6.00 4.80 4.05 - —_|MSP430F133IPAG 
ai — = 2 8-Ch., 12-Bit i DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-9611-ND@ 6.00 480 4.05 | — — |MSP430F1331PM 
48 =_ =_ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17141-1-ND$o 6.00 4.80 4.05 | 250 975.00 |MSP430F133IRTDT 
48 96 _— 2 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-15857-1-ND$ 7.50 6.00 5.07 | 1,000 4688.00 |MSP430FW423IPMR 
256 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TQFP |296-15892-ND 7.20 5.76 4.86 al — |MSP430F1351PAG 
48 96 - 2 Slope - DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-15858-1-ND¢ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430FW425IPMR 
tex 4 | — = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-9612-ND@ 720. 576 4.86 | — — |MSP430F1351PM 
512 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-17142-1-ND$o 7.20 5.76 4.86 | 250 1170.00 |MSP430F135IRTDT 
48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-16837-ND@ 9.90 7.92 6.69 =_ — |MSP430F1551PM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-21438-1-ND$o 9.90 7.92 6.69 | 250 1608.75 |MSP430F155IRTDT 
24K iK | 48/  — = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-16838-ND@ 9258.33 739 | — — _|MSP430F156IPM 
256 48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TQFP /296-15893-ND® 8.41 7.58 6.72 _ — |MSP430F147IPAG 
48 96 _ 2 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TOFP | 296-15859-1-ND$ 8.90 TA2 6.01 | 1,000 5563.00 |MSP430FW427IPMR 
48 _— = 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-9613-ND® 8.41 7.58 6.72 _ — |MSP430F147IPM 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-15701-ND@ 9.20 7.36 6.21 ml — |MSP430F1471IPM 
30K 1K 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-17143-1-ND¢o 9.20 7.36 6.21 250 1495.00 |MSP430F147IRTDT 
48 aml _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17144-1-ND¢o 8.41 7.58 6.72 | 250 1609.75 |MSP430F1471IRTDT 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-16839-ND® 9.75 8.78 7.79 _ — |MSP430F157IPM 
48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-16840-ND@ 11.25 10.13 8.98 - —_|MSP430F167IPM 
5100 | 8] — = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 78-36 | 64-LOFP |296-18501-ND® 73.74 1238 1098) — — |MSP430F16101PM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8~ 3.6 64-QFN | 296-18101-1-ND¢o 13.74 12.38 10.98 | 250 2629.75 |MSP430F1610IRTDT 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TOQFP | 296-15856-ND@ 9.58 8.63 7.65 _ — |MSP430F148IPAG 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-15702-ND® 8.83 7.95 7.05 _ — |MSP430F1481IPM 
2K 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-9614-ND® 9.58 8.63 7.65 om — |MSP430F148IPM 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17145-1-ND¢o 8.83 7.95 7.05 | 250 1689.50 |MSP430F1481IRTDT 
48K 48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17146-1-ND¢o 9.58 8.63 7.65 | 250 1832.75 |MSP430F148IRTDT 
48 _- _- 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-16841-ND® 12.41 11.18 9.91 _- —_|MSP430F168IPM 
2048 | 48 | — = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz | 18~3.6 | 64-QFN [296-20716-1-ND$® 12.41 11.18 9.91 | 250 2374.75 |MSP430F168IRTDT 
10K | 48 _- - 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-17205-ND® 14.41 12.98 11.51 - —_|MSP430F16111PM 
10240 | 48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-18102-1-ND¢o 14.41 12.98 11.51 250 2757.25 |MSP430F1611IRTDT 
55K 5120 48 _ od 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17885-ND@ 14.91 13.43 11.91 _ — |MSP430F1612IPM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8~ 3.6 64-QFN | 296-18103-1-ND$o 14.91 13.43 11.91 250 2852.75 |MSP430F1612IRTDT 
48 _ =_ 2 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-15703-ND® 9.33 8.40 7.45 =_ — |MSP430F1491IPM 
48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TOFP |296-13102-NDe 10.08 9.08 8.05 =- — |MSP430F1491IPAG 
48 _— _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-9615-ND® 10.08 9.08 8.05 _ — |MSP430F1491PM 
60K 2K 48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17147-1-ND¢o 9.33 8.40 7.45 | 250 1785.00 |MSP430F1491IRTDT 
48 =- - 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-16842-ND® 13.24 11.93 10.58 = —_|MSP430F169IPM 
48 _ _ 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17009-1-ND¢o 13.24 11.93 10.58 | 1,000 9818.00 |MSP430F169IPMR 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17556-1-ND$o 10.08 9.08 8.05 | 250 1928.50 _|MSP430F149IRTDT 
2048 | 48 = - 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-21320-1-ND$o 13.24 11.93 10.58 | 250 2534.00 |MSP430F169IRTDT 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
4K 256 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-12084-ND 5.20 4.16 3.51 =_ — |MSP430F412IPM 
48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17323-1-ND$ 5.20 4.16 3.51 250 845.00 |MSP430F412IRTDT 
48 96 2 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-12085-ND® 5.90 4.72 3.99 _ — |MSP430F4131PM 
48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17324-1-ND¢o 5.90 4.72 3.99 | 250 958.75 |MSP430F413IRTDT 
8K 256 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17412-1-ND$ 5.90 4.72 3.99 | 2,500 3658.00/M |MSP430F413IRTDR 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17108-NDe 9.00 7.20 6.08 =_ — |MSP430F4231PM 
14 128 2 il 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 2.7~3.6 | 64-LQFP | 296-16991-ND@ 9.70 7.76 6.55 _ —_|MSP430FE423IPM 
32 | 56 = 3 16-Bit** — | DC-4.15MHz| 18-36 | 48-SSOP |296-18068-1-ND¢o 620 4.96 4.19 | 1,000 3875.00 |MSP430F42501IDLR 
256 32 56 _ af 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 48-SSOP /296-22056-5-ND@ 6.70 5.36 4.53 = — |MSP430FG42501IDL 
32 56 _ 3 16-Bit* * — DC-4.15MHz | 1.8~3.6 48-QFN | 296-19264-1-ND¢o 6.20 4.96 419 | 250 1007.50 |MSP430F4250IRGZT 
32 56 - 1 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8~3.6 48-QFN | 296-22057-1-ND$o 6.70 5.36 4.53 | 2,500 4154.00/M_|MSP430FG4250IRGZR 
48 | 96 2 2 Slope — DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-16766-ND® 680 544 459; — — |MSP430F4151PM 
16K 48 96 2 2 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-22753-1-ND$o 6.80 5.44 4.59 | 250 1105.00 |MSP430F415IRTDT 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP /296-13721-ND® 8.90 712 6.01 = — |MSP430F4351PN 
512 48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-22757-1-NDt 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430F4351IPNR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-12635-ND 8.90 7.12 6.01 - —_|MSP430F4351PZ 
48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-22758-1-ND$ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430F4351IPZR 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17109-ND® 9.90 7.92 6.69 =— — |MSP430F4251PM 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 2.7~3.6 | 64-LQFP |296-16992-ND@ 9.08 8.18 7.25 - —_ |MSP430FE425|PM 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont.) 
Memory Size SRAM LeD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec (V) Package | Part No. id 25 100 Qty. Pricing _| Part No. 
32 56 _ 3 16-Bit** _ DC-4.15MHz | 1.8~3.6 | 48-SSOP |296-18069-1-ND¢@ 6.90 5.52 4.66 | 1,000 4313.00 |MSP430F4260IDLR 
256 32 56 _ 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 48-SSOP | 296-22058-1-ND$ 7.40 5.92 5.00 | 1,000 4625.00 /MSP430FG4260IDLR 
32 56 _— 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 48-QFN | 296-20939-1-ND¢o 6.90 5.52 4.66 | 250 1121.25 |MSP430F4260IRGZT 
24K 32 56 = 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-QFN | 296-22059-1-ND$o 7.40 5.92 5.00 | 2,500 4588.00/M_|MSP430FG4260IRGZR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-13722-NDe 9.40 7.52 6.35 = — |MSP430F436IPN 
1K 48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-22759-1-ND$ 8.60 6.88 5.81 | 1,000 5375.00 |MSP430F4361IPNR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-12636-ND® 9.40 7.52 6.35 = — |MSP430F4361PZ 
48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-22760-1-ND$@ 8.60 6.88 5.81 | 1,000 5375.00_|MSP430F4361IPZR 
32 56 _ 3 16-Bit** — DC-4.15MHz | 1.8~3.6 | 48-SSOP |296-18070-1-ND¢@ 7.60 6.08 5.13 | 1,000 4750.00 |MSP430F4270IDLR 
256 32 56 _ | 16-Bit** st DC-8MHz 1.8~3.6 | 48-SSOP | 296-22060-1-ND$ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 /MSP430FG4270IDLR 
32 56 =_ 3 5-Ch., 16-Bit _ DC-8MHz 1.8~3.6 48-QFN | 296-19679-1-ND$o 7.60 6.08 5.13 | 250 1235.00 |MSP430F4270IRGZT 
32 56 = 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-QFN | 296-22061-1-ND¢o 8.10 6.48 6.47 | 250 1316.25 _|MSP430FG4270IRGZT 
48 96 2 2 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-16767-ND® 7.80 6.24 5.27 = — |MSP430F417IPM 
48 96 2 2 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-22755-1-ND$o 7.80 6.24 5.27 | 250 1267.50 |MSP430F417IRTDT 
30K 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP /296-13723-ND® 9.80 7.84 6.62 - — |MSP430F4371PN 
48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-22761-1-ND¢ 9.00 7.20 6.08 | 1,000 5625.00 |MSP430F4371IPNR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-12637-ND® 9.80 7.84 6.62 = —_|MSP430F4371PZ 
1K 48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-22762-1-NDt 9.00 7.20 6.08 | 1,000 5625.00 |MSP430F4371IPZR 
48 128 2 2 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-17011-ND® 10.83 9.75 8.65 = — |MSP430FG437IPN 
48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12638-NDe 9.58 8.63 7.65 = — |MSP430F4471PZ 
48 128 _ 3 12-Ch., 16-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-18611-1-ND¢o 10.83 9.75 8.65 | 1,000 8028.00 |MSP430FG437IPNR 
14 128 _ 1 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8.4MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17110-ND 9.00 8.10 7.19 _ — |MSP430F427IPM 
14 128 = 1 1 DC-8.4MHz | 2.7~3.6 | 64-LQFP | 296-16993-ND@ 9.91 8.93 7.92 = —_|MSP430FE427IPM 
48K 2K 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12639-ND® 10.83 9.75 8.65 = — |MSP430F4481PZ 
48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-17012-ND® 12.25 11.03 9.78 = — _|MSP430FG438IPN 
60K 2K 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12640-ND@ 11.75 10.58 9.38 = — |MSP430F4491PZ 
48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-17013-ND® 13.24 11.93 10.58 = — _|MSP430FG439|PN 
92K 4096 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 | 100-LQFP | 296-21307-ND@ 15.74 14.18 12.57 = — _|MSP430FG46161PZ 
8192 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-21308-ND® 16.58 14.93 13.24 — _|MSP430FG46171PZ 
116K 8192 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~ 3.6 | 100-LQFP | 296-21309-ND@ 15.53 14.49 13.46 = — _|MSP430FG46181PZ 
120K 4096 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-21294-ND® 16.58 14.93 13.24 = —_|MSP430FG46191PZ 
80 160 2 1 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 113-BGA | 296-23094-1-ND$@ 16.58 14.93 13.24 | 2,500 | 12089.00/M_|MSP430FG4619IZQWR 
48K 2480_| 72 160 2 2 3-Ch., 16-Bit = DC-16MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-22914-1-ND¢o 12.50 11.25 9.98 | 1,000 9263.00_|MSP430F4783IPZR 
256K 16K 87 = = 3 12-Bit 2 DC-18MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP [296-23450-ND¢@ NEW! 9.70 7.76 6.55 = — _|MSP430F5438IPZ 
ROM/OTP Based X2xx Family with LCD Driver — EPROM/OTP (Program) Memory 
fo]; — = 2 Slope { DO-16MHz | 1.8~3.6 | 14-DIP |296-19685-5-NDe 738 ‘1.10 3] — — |MSP430F2001IN 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19686-1-ND¢o 1.38 1.10 83) 2,000 715.00/M |MSP430F2001IPWR 
10 — _— 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19687-1-ND$ 1.38 1.10 83 | 250 192.50 |MSP430F2001IRSAT 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP | 296-19688-5-ND§@ 1.50 1.20 90 _ — |MSP430F2001TN 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19689-1-ND$§@ 1.38 1.10 83 | 2,000 715.00/M_|MSP430F2001TPWR 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19690-1-ND$§@ 1.38 1.10 83 | 250 192.50 |MSP430F2001TRSAT 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP_ | 296-19724-5-ND@ 2.38 1.90 1.43 = — |MSP430F2002IN 
10 _ _— 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19725-1-ND¢o 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2002IPWR 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19726-1-ND$ 2.13 1.70 1.28 | 250 297.50 |MSP430F2002IRSAT 
10 = = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 14-DIP__|296-19727-5-ND§@ 2.38 1.90 1.43 = —_|MSP430F2002TN 
10 = _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19728-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2002TPWR 
10 = _— 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19729-1-ND$§@ 2.25 1.80 1.35 | 250 315.00 |MSP430F2002TRSAT 
1K 428 10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP | 296-19691-5-ND® 2.70 2.16 1.68 _ — |MSP430F20031N 
10 =_ _— 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19692-1-ND$ 2.70 2.16 1.68 | 250 399.00 |MSP430F2003IRSAT 
10 = = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 14-DIP___|296-19693-5-ND§@ 2.81 2.25 1.75 = —_|MSP430F2003TN 
10 _ _— 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19694-1-ND+§@ 2.81 2.25 1.75 | 2,000 1594.00/M |MSP430F2003TPWR 
10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19695-1-ND$§@ 2.81 2.25 1.75 | 250 415.75 |MSP430F2003TRSAT 
10 _ _ 1 3-Ch., 16-Bit _— DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19313-1-ND¢o 2.70 2.16 1.68 | 2,000 1530.00/M |MSP430F2003IPWR 
16 = _ 3 Slope 2 DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18104-ND@ 1.88 1.50 1.13 = — |MSP430F2101IDGV 
16 _ _— 3 Slope 2 DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-18105-1-ND¢@ 1.88 1.50 1.13 | 2,000 975.00/M_|MSP430F2101IDWR 
16 — = 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18106-1-ND¢@ 1.88 1.50 1.13 | 2,000 975.00/M |MSP430F2101IPWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 24-QFN | 296-18107-1-ND¢o 1.88 1.50 1.13 | 250 262.50 |MSP430F2101IRGET 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-20749-1-ND+§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2101TDGVR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-20750-1-ND+§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2101TDWR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-20751-1-ND$§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2101TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20752-1-ND$§@ 2.00 1.60 1.20 | 250 280.00 _|MSP430F2101TRGET 
10 =_ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 14-DIP | 296-19696-5-ND® 1.75 1.40 1.05 _ — |MSP430F2011IN 
10 _- — 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19697-1-ND$ 1.63 1.30 98 | 2,000 845.00/M |MSP430F2011IPWR 
10 _ _ 2 Slope as) DC-16MHz | 1.8~3.6 16-QFN | 296-19698-1-ND$ 1.63 1.30 98 | 250 227.50 |MSP430F2011IRSAT 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19699-5-ND§@ 1.88 1.50 1.13 = — |MSP430F2011TN 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19700-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M_|MSP430F2011TPWR 
10 — _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19701-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 250 245.00 |MSP430F2011TRSAT 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 14-DIP | 296-19730-5-ND@ 2.36 1.89 1.47 =_ — |MSP430F2012IN 
10 =— _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19731-1-ND$ 2.38 1.90 1.43 | 2,000 1235.00/M |MSP430F2012IPWR 
10 = _— 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19732-1-ND$ 2.38 1.90 1.43 | 250 332.50 |MSP430F2012IRSAT 
10 = = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 14-DIP__ | 296-19733-5-ND§@ 2.36 1.89 1.47 = —_|MSP430F2012TN 
10 =_ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19734-1-ND$§@ 2.25 1.80 1.40 | 2,000 1275.00/M |MSP430F2012TPWR 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19735-1-ND$§@ 2.25 1.80 1.40 | 250 332.50 |MSP430F2012TRSAT 
428 10 = _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 14-DIP | 296-19702-5-ND@ 3.38 2.70 2.10 = — |MSP430F20131N 
10 _ od 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 16-QFN | 296-19703-1-ND$ 3.04 2.43 1.89 | 250 449.00 /MSP430F2013IRSAT 
°K 10 = = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz_ | 1.8 ~ 3.6 14-DIP__|296-19704-5-ND§@ 3.49 2.79 2.17 = —_|MSP430F2013TN 
10 — _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19705-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2013TPWR 
10 _- — 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 16-QFN | 296-19706-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50 /MSP430F2013TRSAT 
10 _ - 1 3-Ch., 16-Bit 1 DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19262-1-ND$@ 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M |MSP430F2013IPWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18108-ND@ 2.25 1.80 1.40 = — |MSP430F2111IDGV 
16 = = 3 Slope = DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-18109-1-ND¢@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M_|MSP430F2111IDWR 
16 _— — 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18110-1-ND¢@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M )MSP430F2111IPWR 
16 _ _- 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~36 24-QFN | 296-18111-1-ND$o 2.00 1.60 1.20 | 250 280.00 |MSP430F2111IRGET 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-20753-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2111TDGVR 
16 =- _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-20754-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2111TDWR 
16 - _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-20755-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2111TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20756-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 250 297.50 _|MSP430F2111TRGET 
24 _ _ 2 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-23359-1-ND$ NEW! 3.49 2.79 2.17 | 2,000 1976.00/M |MSP430F2112IPWR 
256 24 _ _ 2 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 32-QFN | 296-23360-1-ND$ NEW! 3.49 2.79 2.17 | 3,000 1953.00/M |MSP430F2112IRHBR 
24 _ _ 2 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-23361-1-ND$§ NEW! 3.60 2.88 2.24 | 2,000 2040.00/M |MSP430F2112TPWR 
24 = = 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN | 296-23362-1-ND$§ NEW! 3.60 2.88 2.24 | 3,000 2016.00/M_|MSP430F2112TRHBR 
16 _ =— 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18112-ND@ 2.48 1.98 1.54 = — |MSP430F2121IDGV 
16 _- _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-18113-1-ND¢@ 2.48 1.98 1.54 | 2,000 1403.00/M |MSP430F2121IDWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18114-1-ND¢@ 2.48 1.98 1.54 | 2,000 1403.00/M |MSP430F2121IPWR 
256 16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 24-QFN | 296-18115-1-ND¢o 2.48 1.98 1.54 | 250 365.75 |MSP430F2121IRGET 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-20757-1-ND+§@ 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M_|MSP430F2121TDGVR 
4K 16 _ — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-20758-1-ND+§@ 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M |MSP430F2121TDWR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-20759-1-ND$§@ 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M |MSP430F2121TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 24-QFN | 296-20760-1-ND$§@ 2.59 2.07 1.61 250 382.50 _|MSP430F2121TRGET 
24 — _ 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-23363-1-ND+ NEW! 3.71 2.97 2.31 | 2,000 2104.00/M |MSP430F2122IPWR 
512 24 _- _ 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-23364-1-ND$ NEW! 3.71 2.97 2.31 | 3,000 2079.00/M |MSP430F2122IRHBR 
24 _ _ 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-23365-1-ND+§ NEW! 3.83 3.06 2.38 | 2,000 2168.00/M |MSP430F2122TPWR 
24 = =— 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 32-QFN | 296-23366-1-ND$§ NEW! 3.83 3.06 2.38 | 3,000 2142.00/M_|MSP430F2122TRHBR 
16 =— =— 3 Slope _— DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18116-ND@ 3.15 2.52 1.96 — — |MSP430F2131IDGV 
8K 256 16 =_ _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-18117-1-ND$@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131IDWR 
16 _ - 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18118-1-ND¢@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M_|MSP430F2131IPWR 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta $ Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont.) 


Digi Reel’ 


Memory Size | SRAM LcD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 | Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART | Min./Max. Vee (V) Package | Part No. 1 100 Qty. Pricing _|Part No. 
16 = = 3 Slope = DC-6.0MHz | 1.8~3.6 24-QFN | 296-18119-1-ND$@ 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50 |MSP430F2131IRGET 
16 =_ _ 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-20761-1-ND+§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131TDGVR 
256 16 _ — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-20762-1-ND+§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131TDWR 
16 = — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-20763-1-ND+§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20764-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50 _|MSP430F2131TRGET 
24 — — 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-23367-1-ND+ NEW! 3.94 3.15 2.45 | 2,000 2231.00/M |MSP430F2132IPWR 
24 _ _ 2: 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 32-QFN | 296-23368-1-ND+ NEW! 3.94 3.15 2.45 | 3,000 2205.00/M |MSP430F2132IRHBR 
24 _ — 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-23369-1-ND+§ NEW! 4.05 3.24 2.52 | 2,000 2295.00/M |MSP430F2132TPWR 
24 _- — 2 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 32-QFN | 296-23370-1-ND$§ NEW! 4.05 3.24 2.52 | 3,000 2268.00/M |MSP430F2132TRHBR 
8K 32 = od 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 | 38-TSSOP | 296-21444-1-ND¢o 4.39 3.51 2.73 | 2,000 2486.00/M_|MSP430F2232IDAR 
512 32 — — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21445-1-ND¢o 4.39 3.51 2.73 | 250 648.50 |MSP430F2232IRHAT 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21446-1-ND¢® 4.84 3.87 3.01 | 2,000 2741.00/M |MSP430F2234IDAR 
32 _ _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21447-1-ND¢o 4.84 3.87 3.01 250 715.00 |MSP430F2234IRHAT 
32 _ _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21448-1-ND+§o 4.95 3.96 3.08 | 2,000 2805.00/M |MSP430F2234TDAR 
32 _ _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21449-1-ND+§@ 4.95 3.96 3.08 | 250 731.50 |MSP430F2234TRHAT 
48 = _ 2 12-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-23029-1-ND+§ 5.40 4.32 3.36 | 1,000 3060.00 _|MSP430F233TPMR 
32 =— _ 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21746-1-ND¢o 4.16 3.33 2.59 | 250 615.25 |MSP430F2330IRHAT 
1K 32 = — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21747-1-ND+§@ 4.28 3.42 2.66 | 250 631.75 |MSP430F2330TRHAT 
48 = = 2 12-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22991-1-ND$§ 5.40 4.32 3.36 | 2,500 3024.00/M_|MSP430F233TRGCR 
14 | 64/92 2 = Slope = DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 56-SSOP |296-2382-5-ND® 8.75 7.88 6.99 _ — |MSP430P315IDL 
14 | 64/92 2 = Slope _ DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 48-SSOP |296-6512-5-ND® 8.75 7.88 6.99 =— — |MSP430P315SIDL 
14 84 2 _ 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 68-PLCC |296-6513-5-ND@ 11.58 10.43 9.25 _ — |MSP430P325AlFN 
14 84 2 _ 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.5~5.5 64-QFP | 296-6514-ND® 11.41 10.28 9.12 =_ — |MSP430P325AIPG 
14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit = DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 64-LQFP | 296-6515-ND@ 11.41 10.28 9.12 = — _|MSP430P325AIPM 
14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7~5.5 | 68-PLCC |296-1409-5-ND 11.58 10.43 9.25 =— — |MSP430P3251FN 
512 14 84 2 _ 6-Ch., 14-Bit _ DC-3.3MHz | 2.7~5.5 64-QFP | 296-2383-ND 11.50 10.35 9.18 = — |MSP430P3251PG 
14 84 2 _ 6-Ch., 14-Bit _ DC-3.3MHz | 2.7~5.5 | 64-LQFP |296-6516-ND@ 11.41 10.28 9.12 = — |MSP430P3251PM 
16K 32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21450-1-ND¢ 4.95 3.96 3.08 | 2,000 2805.00/M |MSP430F2252IDAR 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21451-1-ND¢o 4.95 3.96 3.08 | 250 731.50 _|MSP430F2252IRHAT 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21452-1-ND¢o 5.40 4.32 3.36 | 2,000 3060.00/M |MSP430F2254IDAR 
32 = — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21453-1-ND¢ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 |MSP430F2254IRHAT 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21454-1-ND+§@ 5.40 4.32 3.36 | 2,000 3060.00/M |MSP430F2254TDAR 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21455-1-ND+§@ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 _|MSP430F2254TRHAT 
32 — — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21748-1-ND$ 4.84 3.87 3.01 250 715.00 |MSP430F2350IRHAT 
2K 32 = — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21749-1-ND+§@ 4.95 3.96 3.08 | 250 731.50 |MSP430F2350TRHAT 
48 = = 2 12-Bit = DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-22879-1-ND+§ 5.80 4.64 3.92 | 1,000 3625.00 |MSP430F235TPMR 
32 = — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21456-1-ND¢ 5.00 4.00 3.38 | 2,000 3125.00/M |MSP430F2272IDAR 
32 = _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21441-1-ND¢o 5.00 4.00 3.38 | 250 812.50 |MSP430F2272IRHAT 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21439-1-ND¢o 5.40 4.32 3.65 | 2,000 3375.00/M |MSP430F2274IDAR 
1K 32 =- _— 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21459-1-ND¢ 5.40 4.32 3.65 | 250 877.50 |MSP430F2274IRHAT 
32 = _ 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 | 38-TSSOP | 296-21460-1-ND+§o 5.50 4.40 3.72 | 2,000 4250.00/M_|MSP430F2274TDAR 
32 = — 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21440-1-ND$§@ 5.50 440 3.72 | 250 893.75 |MSP430F2274TRHAT 
32K 40 120 ia 1 Slope 1 DC-3.8MHz | 2.7~5.5 | 100-QFP |296-2384-ND@ 12.74 11.48 10.18 _ — |MSP430P337AIPJM 
40 120 2 1 Slope 1 DC-3.8MHz | 2.7~5.5 | 100-QFP |296-6517-ND@ 12.74 11.48 10.18 = —_|MSP430P337IPJM 
32 = — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21750-1-ND$# 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 |MSP430F2370IRHAT 
48 = — 1 Slope — DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-23080-1-ND$§ 7.40 5.92 5.00 | 2,500 4588.00/M |MSP430F2471TRGCR 
4K 48 = — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21751-1-ND+§@ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 |MSP430F2370TRHAT 
48 = — 1 12-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-23081-1-ND$§ 8.10 6.48 5.47 | 2,500 5022.00/M |MSP430F247TRGCR 
48 = — 1 Slope 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-23072-1-ND+§ 7.40 5.92 5.00 | 1,000 4625.00 _|MSP430F2471TPMR 
48 = — 1 12-Bit — DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22893-1-ND+§ 9.20 7.36 6.21 | 1,000 5681.00 |MSP430F248TPMR 
48K 4K 48 = — 1 12-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22894-1-ND$§ 9.20 7.36 6.21 | 2,500 5589.00/M |MSP430F248TRGCR 
48 =_ _ 1 Slope _ DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-23082-1-ND+§ 8.50 6.80 5.74 | 1,000 5313.00 |MSP430F2481TPMR 
48 = = 1 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-23083-1-ND$§ 8.50 6.80 5.74 | 2,500 5270.00/M_|MSP430F2481TRGCR 
56K 4K 48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22929-1-ND+§@ 9.70 7.16 6.55 | 1,000 5990.00 /MSP430F2410TPMR 
48 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22930-1-ND$§@ 9.70 7.76 6.55 | 2,500 5893.00/M_|MSP430F2410TRGCR 
48 = a 1 12-Bit = DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-23084-1-ND+§ 9.50 7.60 6.42 | 1,000 5938.00 |MSP430F249TPMR 
60K 2K 48 _ — 1 12-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-23085-1-ND$§ 9.50 7.60 6.42 | 2,500 5890.00/M |MSP430F249TRGCR 
48 = = 2 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22931-1-ND$§@ 8.80 7.04 5.94 | 2,500 5346.00/M_|MSP430F2491TRGCR 
48 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP /296-22685-1-ND+§@ 9.33 8.40 7.45 | 1,000 6916.00 /MSP430F2416TPMR 
4K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOQFP |296-22686-1-ND+§o 9.33 8.40 7.45 | 1,000 6916.00 |MSP430F2416TPNR 
48 = = a 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP /296-22693-1-ND+§@ 11.83 10.65 9.45 | 1,000 8769.00 /MSP430F2616TPMR 
92K 64 = _ 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22694-1-ND+§@ 11.83 10.65 9.45 | 1,000 8769.00 |MSP430F2616TPNR 
48 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP /296-22687-1-ND+§@ 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 |MSP430F2417TPMR 
8K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22688-1-ND+§@ 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 |MSP430F2417TPNR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP /296-22695-1-ND+§@ 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2617TPMR 
64 = _ 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22696-1-ND+§@ 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2617TPNR 
48 = =— 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP /296-22689-1-ND+§@ 10.66 9.60 8.52 | 1,000 7904.00 |MSP430F2418TPMR 
116K 8K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP | 296-22690-1-ND+§@ 10.66 9.60 8.52 | 1,000 7904.00 |MSP430F2418TPNR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP /296-22697-1-ND+§@ 13.16 17.85 10.51 | 1,000 9757.00 |MSP430F2618TPMR 
64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP | 296-22698-1-ND+§@ 13.16 11.85 10.51 | 1,000 9757.00 _|MSP430F2618TPNR 
48 — — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP |296-22691-1-ND+§@ 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 |MSP430F2419TPMR 
120K 4K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP | 296-22692-1-ND+§@ 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 _|MSP430F2419TPNR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-22699-1-ND+§@ 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2619TPMR 
64 = =< 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22700-1-ND+§@ 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2619TPNR 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Digital Signal Processors 


TMS320C6000™ Family 


TMS320C6000™ DSP Platform — Combining high-performance hardware with considerable development resources, Tl’s C6000™ DSP platform provides cost efficiency 
and low power dissipation. Raising the bar in performance, the C6000 DSP platform offers the industry’s fastest DSPs running at clock speeds up to 720 MHz and scalable 


to 1 GHz. The platform, which features a wide range of fully code-compatible devices, consists of the TMS320C64x™, TMS320DM64x™ and TMS320C62x™ DSP fixed- 
point generations as well as the TMS320C67x™ DSP floating-point generation. Optimal for designers working on targeted broadband infrastructure, performance audio and 


imaging applications. 


RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Power (W) 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (Full Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP+t+ | (Channels) com Timers] Core 1/0 | MIPS | (MHz) |Device Power)| Package Part No. i 25 100 Part No. 
TMS320C64x (Fixed Point) 

34UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1:2: 3.3 | 4000 500 0.64 532-BGA 296-14386-ND® 143.06 133.52 123.99 | TMS32C6416DGLZ5E0 
PCI / HPI 32/16 3 14 3.3 | 4800 600 1.06 532-BGA 296-14385-ND® 156.08 145.67 135.27 | TMS32C6415DGLZ6E3 

16K / 16K /1M 2+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17756-ND 153.00 142.80 132.60 | TMS320C6415TGLZ7 
HPI 32/16 3 14 3.3 | 4800* 600 1.06 532-BGA 296-14383-ND® 148.26 138.38 128.50 | TMS32C6414DGLZ6E3 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000* 500 0.64 532-BGA 296-14382-ND@ 123.56 115.32 107.09 | TMS32C6414DGLZ5E0 

HPI 32/16 3 2: 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17757-ND 145.43 135.73 126.04 | TMS320C6414TGLZ7 

PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 2400* 300 0.64 532-BGA 296-15114-ND® 59.64 55.67 51.69 | TMS32006411GLZ 

16K / 16K / 256K 2 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000 500 1.00 288-BGA 296-17479-ND 36.60 34.16 31.72 | TMS32006413GTS500 
PCI/HPI/EMAC| 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.50 548-BGA 296-18663-ND® 72.38 67.55 62.73 | TMS32006412ZDK600 
HPI 32/16 3 2 3.3 | 4000 500 1.00 288-BGA 296-18664-ND@ 36.60 34.16 31.72 | TMS32006413ZTS500 
46K / 16K / 512K 2 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.50 288-BGA 296-17480-ND 68.25 63.70 59.15 | TMS320C6418GTS600 
HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.70 288-BGA 296-19388-ND® 68.25 63.70 59.15 | TMS32006418ZTS600 

HPI 32/16 3 22 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA 296-19386-ND@ 145.43 135.73 126.04 | TMS32006414TZLZ7 
3 64 HPI 32/16 3 2: 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17487-ND 192.75 179.90 167.05 | TMS32C6414EGLZ7E3 
16K / 16K / 1024K HPI 32/16 3 1:2’ 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17488-ND 202.95 189.42 175.89 | TMS32C6415EGLZ7E3 
HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17489-ND 223.13 208.25 193.38 | TMS32C6416EGLZ7E3 

2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA 296-19387-ND® 153.00 142.80 132.60 | TMS320C6415TZLZ7 

RoHS Compliant * Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors tt Multi-Channel Buffered Serial Port Enhanced DMA 


t Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1 TEXAS 


INSTRUMENTS __ Digital Signal Processors 


Digi Reel” 


TMS320C6000™ Family (Cont.) 
RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Power (W) 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (Full Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP+t+ | (Channels) com Timers| Core 1/0 | MIPS | (MHz) | Device Power) | Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ 64 HPI 16 3 1.2 3.3 | 4104 513 = 361-BGA 296-21972-ND® 42.30 39.48 36.66 | TMS320DM6441ZWT 
32K / 80K / 64K 3 HPI 16 3 1.2 3.3 | 4752 594 1.12 361-BGA 296-21260-ND® 48.23 45.01 41.80 | TMS320DM6443ZWT 
= 64 HPI 16 2 1.2 3.3 | 4752 594 = 361-BGA 296-23577-ND NEW! 56.25 52.50 48.75 | TMS320DM6446AZWT 
64K / 56K / 128K — 64 PCI USB 3 1.2 3.3 | 4752 594 1.12 529-FCBGA| _296-23156-ND. 133.65 124.74 115.83 | TMX320DM6467ZUT 
TMS320DM355 
216 296-23301-ND 21.38 19.95 18.53 | TMS320DM355ZCE216 
16K / 8K / 32K = ot — 4 [13 33) — | 9 = 337-BGA | 596-23302-ND 25.28 23.59 21.91 | TMS320DM355ZCE270 
RAM (Bytes) DMA Operating Voltage Frequency | Total Internal Power (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data |McBSPtt| (Channels) com Timers| Core VO | MIPS (MHz) (Full Device Power) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C62x (Fixed Point) 
1336 167 1.0 256-BGA | 296-12560-ND® 42.30 39.48 36.66 | TMS32006211BGFN167 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/16 2 1.8 3.3 | 1200 150 0.9 256-BGA | 296-10747-ND® 33.81 31.56 29.31 | TMS32006211GFN150 
1200 150 0.9 256-BGA | 296-12559-ND® 33.83 31.57 29.32 | TMS32006211BGFN150 
HPL/16 9 18 33 1600 200 1.3 352-BGA | 296-10744-ND® 129.90 121.24 112.58 | TMS320C6201GJL200 
: 1600 200 1.3 384-BGA | 296-10743-ND® 129.90 121.24 112.58 | TMS32006201GJC200 
1600 200 0.8 288-BGA | 296-13381-5-ND@ 32.93 30.73 28.54 | TMS320C6204GLW200 
4K AK) 2 4 | Exp. Bus/ a2) 2 16 33 | 4600| 200 08 288-BGA | 296-12672-ND@ 16.16 14.55 12.91 | TMS320C6204GHK200 
PCI / 32 9 15 33 1600 200 0.8 288-BGA | 296-12673-ND 15.68 14.63 13.59 | TMS320C6205GHK200 
; : 1600 200 0.8 288-BGA | 296-19385-ND® 15.68 14.63 13.59 | TMS32006205ZHK200 
2400 300 1.0 384-BGA | 296-14380-ND® 105.53 98.49 91.46 | TMS320C6202BGNY300 
15 33 2400 300 1.0 352-BGA | 296-14381-ND® 105.53 98.49 91.46 | TMS320C6202BGNZ300 
256K 428K 3 4 Exp. Bus /32 9 7 3 2000 250 0.9 384-BGA | 296-15122-5-ND@ 87.90 82.04 76.18 | TMS320C6202BGNY250 
mp: BUS) 2000} 250 0.9 352-BGA | 296-15123-5-ND@ 87.90 82.04 76.18 | TMS320C6202BGNZ250 
18 33 2000 250 21 352-BGA | 296-10745-ND® 172.80 161.28 149.76 | TMS320C6202GJL250 
7 : 2000 250 21 384-BGA | 296-10746-ND® 172.80 161.28 149.76 | TMS320C6202GLS250 
2400 300 1.3 384-BGA | 296-13801-ND® 112.05 104.58 97.11 | TMS320C6203BGNY300 
384K 512K 3 4 Exp. Bus /32 9 15 33 2400 300 1.3 352-BGA | 296-14756-5-ND@ 112.05 104.58 97.11 | TMS320C6203BGNZ300 
xp. BUS : 2000 250 Ut 384-BGA | 296-13800-ND® 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNY173 
2000 250 11 352-BGA | 296-15124-5-ND® 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNZ173 
RAM (Bytes) DMA Operating Voltage Frequency | Total Internal Power (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSPtt|(Channels)| COM Timers | Core /0 MFLOPS| (MHz) (Full Device Power) Package | Part No. 1 100 | PartNo. 
TMS320C67x (Floating Point) 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/16 2 14 3.3 1500 250 0.9 272-BGA_ | 296-17464-ND 25.05 23.38 21.71 | TMS320C6711DGDP250 
4K / 4K / 64K 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1200 200 0.9 272-BGA | 296-19389-ND® 23.18 21.63 20.09 | TMS320C6711DZDP200 
4K / 4K / 64K 2 160 — 2 1.2 3.3 900 150 0.7 272-BGA | 296-19390-ND® 19.58 18.27 16.97 | TMS320C6712DZDP150 
4K / 4K / 256K 2 160 HPI/16 2 1.4 3.3 1800 300 1.6 272-BGA | 296-19391-ND@ 47.25 44.10 40.95 | TMS320C6713BZDP300 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/16 2 1.4 3.3 1800 300 = 272-BGA_| 296-17377-ND 47.25 44.10 40.95 | TMS320C6713BGDP300 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1200 200 1.0 208-HLOFP | 296-17378-ND® 27.23 25.41 23.60 | TMS320C6713BPYP200 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/16 2: 1.2 3.3 1000 225 1.0 272-BGA | 296-18277-ND® 35.70 33.32 30.94 | TMS320C6713BZDP225 
32K / 64K / 384K _ DMAX = 1 1.2 3.3 1200 200 0.8 144-TQFP | 296-21721-ND® 10.83 9.75 8.65 | TMS320C6720BRFP200 
32K / 256K / 384K 2 DMAX UHPI 1 1.2 3.3 2100 225 1.0 144-TQFP | 296-21424-ND® 16.73 15.61 14.50 | TMSDC6722BRFPA225 
32K / 32K / 512Kt 2 160 HPI /16 2 1.2 3.3 1200 200 0.8 272-BGA | 296-17149-ND 23.18 21.63 20.09 | TMS320C6711DGDP200 
@ RoHS Compliant * Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors tt Multi-Channel Buffered Serial Port % Enhanced DMA 
t Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] 


TMS320C5000™ Family 


TMS320C5000™ DSP Platform 
The C5000™ DSP platform offers a broad portfolio, including the OMAP5910 processor, which integrates a TMS320C55x™ DSP core with a Tl-enhanced ARM® on a single chip. With the industry's most power-efficient performance, peripheral 
options and small packaging, this platform provides designers a lead in today’s portable Internet and wireless communication markets. Optimal for designers of power-sensitive systems, the C5000 DSP platform offers power consumption as low as 
0.33 mA/MHz and performance up to 600 MIPS. 


RAM ROM Operating Voltage (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) USB ADC 12¢ RTC | McBSP++ | MMC/SD Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C55x (Fixed Point) 
30K 30K _ _ Y _ 9 = 3 600 1.26 33 300 201-BGA | 296-17379-ND 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501GZZ300 
600 : a 300 176-LQFP | 296-17380-ND® 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501PGF300 
400 200 201-BGA | 296-17381-ND 10.75 9.68 8.58 | TMS320VC5502GZZ200 
32K _- =— ¥ _ 3 =— 3 600 1.26 3.3 200 201-BGA | 296-17405-ND 13.91 12.53 11.11 | TMS320VC5502GZZ300 
600 300 176-LQFP | 296-17382-ND@ 13.91 12.53 11.11 | TMS320VC5502PGF300 
64K = = Y Y 3 — 9 400 16 27 200 179-BGA | 296-17383-ND 11.25 10.13 8.98 | TMS320VC5503GHH 
64K 400 . Zz 200 144-LQFP | 296-17384-ND 11.25 10.13 8.98 | TMS320VC5503PGE 
Y Y y Y 3 Y 9 400 16 27 200 144-LQFP | 296-17287-ND® 16.16 14.55 12.91 | TMS320VC5507PGE 
400 “ : 200 179-BGA | 296-17286-ND 16.16 14.55 12.91 | TMS320VC5507GHH 
400 200 144-LQFP | 296-21422-ND@ 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506PGE 
18K | GaK Yo jer ys | 8 - 2 400 ie ae 200 | 179-BGA | 296-21423-ND® 10.83 975 8.65 | TMS320VC5506ZHH 
288 200 179-BGA | 296-16701-ND 22.28 20.79 19.31 | TMS320VC5509AGHH 
256K 64k Li 7 us * 7 7 2 288 16 33 200 144-LQFP | 296-17351-ND® 22.28 20.79 19.31 | TMS320VC5509APGE 
320K 32K - — _ _ 3 — 2 400 1.6 3.3 200 240-BGA | 296-14199-5-ND 26.10 24.36 22.62 | TMS320VC5510AGGW2 
RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPtt Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. in 25 100 Part No. 
TMS320C54x (Fixed Point) 
6K 48K 2 1 50 3.3 3.3 50 128-LQFP 296-2014-5-ND 23.42 21.86 20.30 | TMS320LC545APBK-50 
10K 56K 2 1 66 3.3 3.3 66 100-LQFP 296-1930-5-ND® 16.23 15.15 14.07 | TMS320LC541BPZ-66 
50 18 3.3 50 144-LQFP 296-12148-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401PGE50 
16K 8K 2 2 50 18 3.3 50 144-BGA 296-12147-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401GGU50 
50 18 3.3 50 144-BGA 296-19392-ND® 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401ZGU50 
80 18 1.8-3.6 80 144-BGA 296-10759-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320UC5402GGU-80 
8K 9 9 100 18 3.3 100 144-BGA 296-10761-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320VC5402GGU100 
80 18 1.8-3.6 80 144-LQFP 296-10760-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320UC5402PGE-80 
32K 100 18 3.3 100 144-LQFP 296-10762-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320VC5402PGE100 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12676-ND 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AGGU16 
32K 3 i 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12677-ND® 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402APGE16 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-19393-ND® 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AZGU16 
@ RoHS Compliant tt Multi-Channel Buffered Serial Port  1TDM port (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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1 TEXAS 


INSTRUMENTS _ Digital Signal Processors 
TMS320C5000™ Family (Cont) 


RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPtt Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. in 25 100 Part No. 
30K 428K 3 9 120 15 3.3 120 144-BGA 296-17150-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404GGU 
120 16 3.3 120 144-LQFP 296-15712-ND® 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404PGE 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12073-ND® 18.08 16.87 15.67 | TMS320VC5409AGGU12 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12074-ND 20.10 18.76 17.42 | TMS320VC5409AGGU16 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12075-ND® 18.08 16.87 15.67 | TMS320VC5409APGE12 
3 1 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12076-ND® 20.10 18.76 17.42 | TMS320VC5409APGE16 
80 18 1.8-3.6 100 144-BGA 296-12112-ND® 22.65 21.14 19.63 | TMS320UC5409GGU-80 
64K 32K 100 18 3.3 100 144-BGA 296-10763-ND® 15.38 14.35 13.33 | TMS320VC5409GGU100 
100 18 3.3 100 144-LQFP 296-10764-ND® 15.38 14.35 13.33 | TMS320VC5409PGE100 
80 18 1.8-3.6 100 144-LQFP 296-12146-5-ND® 22.65 21.14 19.63 | TMS320UC5409PGE-80 
80 2.5 3.3 80 144-BGA 296-1933-5-ND 40.80 38.08 35.36 | TMS320VC549GGU-80 
30 1 100 2.5 3.3 100 144-BGA 296-2016-5-ND 44.93 41.93 38.94 | TMS320VC549GGU-100 
80 25 3.3 80 144-LQFP 296-1935-5-ND® 40.80 38.08 35.36 | TMS320VC549PGE-80 
118 15 3.3 118 144-BGA 296-15033-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90AGGU 
80K 256K 2 2 118 1.5 3.3 118 144-LQFP 296-15034-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90APGE 
118 15 3.3 118 144-BGA 296-16933-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BGGU 
118 1:5 3.3 118 144-LQFP 296-16934-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BPGE 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12077-ND® 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410AGGU12 
428K 30k 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12078-ND 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410AGGU16 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12079-ND® 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410APGE12 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12080-ND® 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410APGE16 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12168-ND® 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416GGU120 
256K 30k 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-11660-ND 40.35 37.66 34.97 | TMS320VC5416GGU160 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12169-ND® 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416PGE120 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12170-ND® 40.35 37.66 34.97 | TMS320VC5416PGE160 
384K _ 6 9 200 18 3.3 100 144-BGA 296-10767-ND® 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420GGU200 
200 18 3.3 100 144-LQFP 296-12191-ND® 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420PGE200 
512K 8K 6 9 200 18 3.3 100 144-BGA 296-10768-ND® 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421GGU200 
200 18 3.3 100 144-LQFP 296-10769-ND® 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421PGE200 
1280K _ 12 4 532 1.6 3.3 133 169-BGA 296-15127-5-ND® 159.75 149.10 138.45 | TMS320VC5441GGU 
@ RoHS Compliant tt Multi-Channel Buffered Serial Port % 1TDM port 
TMS320C54x Family — ARM7 + C54x 
RAM Operating Volt. (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Ethernet Core i) (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
DSP + RISC (Fixed Point) 
(54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API = 100 
ARM7TDMI 16K 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL. WO _ 18 3.3 475 257-BGA | 296-12751-ND 18.75 17.50 16.25 TMS320VC5470GHK 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API _ 100 
ARM7TDMI 16K 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL. wo 10/100, MAC 18 3.3 475 257-BGA | 296-12752-ND 20.40 19.04 17.68 TMS320VC5471GHK 
OMAP — ARMS9 + C55x 


OMAP Processors integrating the command and control functionality of ARM, coupled with low-power, real-time signal developers to program using familiar development environments by supporting leading operating systems such as 
processing capabilities of a DSP. Microsoft® Windows® CE.NET, Linux®, and TI's DSP/BIOS real-time scalable kernel. This open development environment 
The OMAP59xx platform is ideal for portable data terminal applications such as portable medical devices (portable makes it possible for designers to deliver innovative products to the market faster, utilizing familiar tools, a standard 
defibrillation, home medical test and analysis) asset and inventory management, (parcel tracking and location, stock application programming interface (API) and a seamless interface to the DSP through an optimized interprocessor 
inventory and replenishment, real-time data capture with analysis and interpretation) and point of sale (sales and communication mechanism. The built-in interprocessor communication mechanism eliminates the need for developers to 
membership processing, merchandising and pricing management verification and authentication) It enables embedded program the RISC and DSP independently resulting in reduced programming efforts. 


RAM | ROM Operating Volt. (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Miscellaneous Core oO (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fixed Point 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
heats wee a 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 3 eee LCD, Camera, 1.6 ee 150 289-BGA | 296-16744-ND 37.58 35.07 32.57 | OMAP5910JGZG2 
uwire, IRDA, 3 UARTS ‘ " RTC, MMU : 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
senopt pe _ 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 3 ao apr ans LCD, Camera, 1.6 a 150 289-BGA | 296-17462-ND 39.00 36.40 33.80) OMAP5910JGDY2 
uwire, IRDA, 3 UARTS : d RTC, MMU : 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
anaes oe ont 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 3 gee tas LCD, Camera, 1.6 cia 150 289-BGA | 296-18502-ND® 37.58 35.07 32.57) OMAP5910JZZG2 
uiwire, IRDA, 3 UARTS , " RTC, MMU : 
2 McBSP, 2 MCSI at ne 3 Video Accel., MMU 
aRMep Thi sae 32k 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 4 SOS aG LCD, Camera, 1.6 Me 192 289-BGA | 296-20671-ND 37.28 34.79 32.31) OMAP5912ZZG 
uiwire, IRDA, 3 UARTS i RTC, MMU i 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 UARTs, 3 Video Accel., MMU 
Auancis aK een USB 1.1, USB OTG, 1McBSP, 3 ape wee a LCD, Camera, 1.6 ae 192 289-BGA | 296-20940-ND® 37.28 34.79 32.31) OMAP5912ZDY 
uwire, 12C, HDQ, SPI, V-Link i , RTC, MMU : 
RoHS Compliant — ¢ Shared with C55x CPU * External memory interfaces may use 1.8, 2.75, or 3.3V nominal 


Featuring the OMAP35x high-performance Superscalar ARM® Cortex™-A8 with NEON co-processing this EVM kit will allow 


Includes: Hardware: * OMAP35x-based Target Board Processor * 128 MB LPDDR/128 MB oneNAND 


developers to evaluate and jumpstart development. Equipped with daughter card expansion connections, the OMAP35x EVM Flash or similar capacity and function * Touch screen LCD display with stylus * Landscape/Portrait modes International 
can be used to prototype complete systems and is upgradeable to support future OMAP35x processors. 


Power supply with EURO and US power cords ¢ Serial and USB cables 


RAM ROM Operating Volt. (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) (Bytes) Serial Ports Timers Core 1/0 (MHz) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fixed Point 
600 MHz ARM 64K 412K 5MCBSP, 312C 12GP 2WDT 1.35 1.81 600 515- 296-23154-ND 1495.09 =— — | TMDXEVM3503 
Cortex A8 A4MCSPI, 1HS US OTG - 3.3 600 FCBGA | 296-23175-ND 75.08 70.07 65.07 | XOMAP3530BCBB 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Zoom™ OMAP34x™ Mobile Development Kit 


The Zoom OMAP34x Mobile Development Kit (MDK) is a full-featured evaluation platform built around the OMAP3430 processor. It offers all the current mobile 
features a developer needs to evaluate the processing capabilities of the OMAP platform: a QuadBand cellular modem, wireless connectivity technology, a 3.1 
megapixel camera sensor, a 3.7” VGA TFT touchscreen display, and DVI and S-video outputs. 


Features: * Open source Linux BSP * Compact form factor — SOM-LV Type Expansion/Debug: « Micro SD/MMC card slot * One USB high-speed On-the- 
Ill 31 x 76.2 x 7.4 mm. Go port (mini-AB connector) * JTAG connector 


Display: * 3.7” TFT VGA portrait LCD * Touchscreen panel and controller *DVI Camera: * 3.1 megapixel camera 


video connector * S-video connector 
Battery: * 1100 mAhr Li-Ion battery 

Audio: ¢ Built-in stereo speakers * Dual microphone inputs » Audio in/out jack 

(2.5mm connector) Input/Navigation: * 5-position navigation button * Standard 12-button keypad 

Network/Modem: * 10/100 BASE-T Ethemet (RJ45 connector) * Built-in Blue * Shooter keys 


etooth 2.0 plus EDR * GSM/GPRS QuadBand modem with SIM card slot Cables: ¢ USB A to mini-B cable 


296-2335 T-ND' (LDP S490-VGA010) sists cesissecintcniaasletninnaea sdiaiaaisaleina siiatishsildainini’s Shinada eb sieinmatdskidlaiinaaeee sada nis iting a vale edi edaldllda sinew eauaieaadlsainaeeas $875.04 


TMS320C3x Family 


RAM ROM Operating Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(32-Bit Word) (32-Bit Word) DMA Timers MIPS Voltage (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C3x (Floating Point) 
512 Supports Bootloader 2 2 20 5 40 0~85 144-PQFP 296-1928-5-ND 15.38 14.35 13.33 TMS320632PCM40 


TMS320C2000™ Family 


The C2000™ DSP platform offers the most comprehensive line of DSP solutions driving the digital control revolution, the of on-chip peripherals such as Flash memory, ultrafast A/D converters as well as robust CAN modules, the C2000 DSP 
C2000 DSP platform provides the industry’s highest performing and most code-efficient DSPs. With a unique combination platform sets the standard for performance and peripheral integration. 


Flash RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(16-Bit Word) | (16-Bit Word) | (16-Bit Word) | Timers | Serial | MIPS Core i) (MHz) (°C) Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
TMS320C 20x (Fixed Point) 
32K 4.5K — 1 2 20 3.3 § 40 0~70 100-LQFP | 296-2007-5-ND@ 25.74 24.03 22.31 TMS320F206PZ 
3.3 5 80 0~70 100-TQFP | 296-2001-5-ND@ 16.83 15.71 14.59 TMS320C206PZ80 
_ 45K 30K 1 2 40 3.3 5 80 -40 ~ 85 100-TQFP | 296-2002-5-ND@ 18.54 17.31 16.07 TMS320C206PZA80 
3.3 3.3 80 0~70 100-LQFP | 296-2012-5-ND 18.54 17.31 16.07 TMS320LC206PZ80 
33 33 80 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-2013-5-ND 20.40 19.04 17.68 | TMS320LC206PZA80 
Flash RAM | Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit (16-Bit PWM Voltage | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) Word) EMIF | Timers Chan. SPI | SCI | CAN | MIPS (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C 24x (Fixed Point) 
8 Y 0~70 144-LQFP 296-10755-ND® 18.48 17.25 16.02 | TMS320F243PGE 
544 = = 2 8 ¥. Y Y 20 5 20 0~70 64-QFP 296-10753-ND@ 16.37 15.28 14.19 | TMS320F241PG 
8 _— 0~70 38-PLCC 296-10750-5-ND® 17.69 16.51 15.33 | TMS320F241FN 
8K 8 _ -40 ~125 64-PQFP 296-12545-ND® 12.99 11.70 10.38 ) TMS320LF2402APGS 
8 = -40 ~ 85 64-LQFP 296-12544-ND@ 11.83 10.65 9.45 | TMS320LF2402APGA 
1K 256 _ 2. 7 = Y _ 40 3.3 40 -40 ~ 85 32-LQFP 296-14411-ND® 6.30 5.60 4.73 | TMS320LF2401AVFA 
7 _— -40 ~ 125 32-LQFP 296-19288-1-ND@A 7.70 6.16 5.20 | TMS320LF2401AVFS 
7 _ -40 ~ 125 32-LQFP 296-19288-2-ND0 1251.25/250 TMS320LF2401AVFS 
16K 1K 256 _ 2 8 Y y ¥ 40 33 40 -40 ~ 125 64-LQFP 296-12675-ND® 15.08 13.58 12.04 | TMS320LF2403APAGS 
8 Y -40 ~ 85 64-LQFP 296-12674-ND® 13.74 12.38 10.98 | TMS320LF2403APAGA 
Y 4 16 Y y Y 40 33 40 -40 ~ 125 144-LQFP 296-12549-ND@ 16.24 14.63 12.97 | TMS320LF2407APGES 
30K 25K 256 16 Y -40 ~ 85 144-LQFP 296-12548-ND® 14.74 13.28 11.78 | TMS320LF2407APGEA 
_ 4 16 Y Y Y 40 33 40 -40 ~ 125 100-LQFP 296-12547-ND 15.33 13.80 12.24 | TMS320LF2406APZS 
16 Y -40 ~ 85 100-LQFP 296-12546-ND@ 13.91 12.53 11.11 | TMS320LF2406APZA 
Flash | RAM | ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit| (16-Bit | (16-Bit] (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) | McBSP | EMIF| Timers |Chan. | SPI| SCI |CAN | MIPS| Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
TMS320C 28x Family (Fixed Point) 
8 ¥ Y/— -40~85 | 100-LQFP| 296-21874-ND® 6.50 5.20 4.39 | TMS320F28015PZA 
1K 4K = _ 9 8 Y ¥ | ¥ 60 | 18 33 60 -40~85 | 100-LQFP| 296-21875-ND® 7.00 5.60 4.73 | TMS320F28016PZA 
8 2 Ye | ¥ -40~85 | 100-LQFP| 296-21876-ND@ 7.90 6.32 5.34 | TMS320F2801PZA-60 
-40~85 | 100-BGA | 296-18320-ND@ 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801GGMA 
16K 6K -40~125 | 100-BGA | 296-18321-ND@ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801GGMS 
9K 4K a+ = 9 8 Y 1 y | 100} 18 33 400 -40~85 | 100-LQFP| 296-18322-ND@ 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801PZA 
-40~125 |100-LQFP) 296-18323-ND® 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801PZS 
-40~85 | 100-BGA | 296-18324-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18325-ND@ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801ZGMS 
6K 1K 4K = = 9 8 2 Y|Y 60 | 18 3.3 60 -40~85 | 100-LQFP| 296-21719-ND@ 9.60 7.68 6.48 | TMS320F2802PZA-60 
-40~85 | 100-BGA | 296-18326-ND@ 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18327-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806GGMS 
10K °K 4K _ _ 15 16 Y 2 |y |100)48 33 400 -40~85 | 100-LQFP| 296-18328-ND@ 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806PZA 
-40~125 |100-LOQFP) 296-18329-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806PZS 
32K -40~85 | 100-BGA | 296-18330-ND@ 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18331-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806ZGMS 
-40~85 | 100-LQFP| 296-19599-ND@ 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802PZA 
12K 64K 8K _ = 9 16 2 2 1 400 | 18 33 400 -40~125 |100-LQFP]) 296-19600-ND® 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802PZS 
-40~85 | 100-BGA | 296-19601-ND@ 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-19602-ND® 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802ZGMS 
RoHS Compliant ACutTape TapeandReel tt Multi-Channel Buffered Serial Port (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 701 
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TMS320C2000™ Family (Cont.) 
Flash | RAM | ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit| (16-Bit | (16-Bit] (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) | McBSP | EMIF| Timers |Chan. |SPI| SCI )CAN | MIPS) Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
10K 1K 4K al _— 19 16 ¥. Y |— | 100] 18 33 100 -40~85 | 100-LQFP| 296-21877-ND@ 16.58 14.93 13.24 | TMS320F28044PZA 
-40~85 | 100-BGA | 296-18332-ND@ 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18333-ND® 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808GGMS 
-40~85 | 100-LQFP| 296-18334-ND@ 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808PZA 
af a 1 1e : Bf TN Ee 100 -40~125 |100-LOQFP] 296-18335-ND® 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808PZS 
64K 18K -40~85 | 100-BGA | 296-18336-ND@ 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18337-ND@ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808ZGMS 
-40~85 |) 128-LQFP| 296-15987-5-ND® 20.78 19.39 18.01 | TMS320F2810PBKA 
1K 4K y 2s 4 16 Y oly /150/ 18 33 150 -40~125 |128-LQFP|) 296-17277-ND@ 26.33 24.57 22.82 | TMS320F2810PBKQ 
-40~85 | 128-LQFP| 296-15988-5-ND® 22.13 20.65 19.18 | TMS320F2811PBKA 
-40~125 | 128-LQFP| 296-17278-ND@ 28.05 26.18 24.31 | TMS320F2811PBKQ 
-40~85 | 100-BGA | 296-21878-ND 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809GGMA 
1K 4K _— _ 15 16 4 2 2 | 100} 18 3.3 100 -40~85 | 100-LQFP| 296-21879-ND® 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809PZA 
-40~85 | 100-BGA | 296-21880-ND@ 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809ZGMA 
yosk | 18K -40~85 | 179-BGA | 296-15989-5-ND 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812GHHA 
1K 4K Y Y 4 16 ¥, 2 | Y | 150] 18 33 150 -40~125 | 179-BGA | 296-17279-ND 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812GHHQ 
-40~125 | 176-LOFP| 296-17280-ND® 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812PGFQ 
9K 4K y y 7 16 Y o|y |150) 19 33 150 -40~85 | 179-BGA | 296-18338-ND@ 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812ZHHA 
-40~125 | 179-BGA | 296-18339-ND@ 25.88 24.15 22.43 | TMS320F2812ZHHS 
-40~85 | 128-LQFP| 296-18916-ND® 15.24 13.73 12.17 | TMS320R2811PBKA 
30K 1K 8K y _ 7 1 Y oly /150/ 18 33 150 -40~125 |128-LQFP|) 296-18917-ND@ 15.08 14.07 13.07 | TMS320R2811PBKQ 
256K -40~85 | 176-LQFP| 296-18918-ND® 15.98 14.91 13.85 | TMS320R2812PGFA 
-40~125 |176-LQFP| 296-18919-ND@ 17.55 16.38 15.21 | TMS320R2812PGFQ 
36K 2K 8K Y Y 4 16 ¥. 2 | Y | 150/19 33 150 -40~85 | 176-LQFP| 296-15990-5-ND® 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812PGFA 
RAM Rom Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPtt Timers MIPS Core /0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C28x — RoHS Compliant 
256K 2K 2 3 _ 1.9 3.3 150 176-LQFP 296-22073-ND 29.93 27.93 25.94 | TMX320F28335PGFA 


@ RoHS Compliant ACutTape 4 TapeandReel tt Multi-Channel Buffered Serial Port 


TMS470 Family 


The TMS470 is derived from the 32-bit ARM7TDMI® core. This industry standard architecture includes two instruction sets, a 32-bit instructions for fast execution and 16-bit instructions for high code density. It allows 
unlimited switching between instruction sets and also provides run time decompression. Typical applications include industrial systems, medical instrumentation, consumer electronics, data processing and many other 
general purpose embedded applications. 


Flash RAM Timer VO |Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(KB) (KB) Channels ADC SPI scl CAN2 3.3V (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS470R1x 
64 8 13 8 Ch, 10-Bit 2 2 SCC 40 48 80-LQFP. 296-19270-ND@ 8.70 6.96 5.88 TMS470R1A64PNT 
128 8 16 16 Ch, 10-Bit 2 2 Scc 50 48 100-LQFP | 296-19267-ND@ 9.50 7.60 6.42 TMS470R1A128PZ-T 
256 12 16 16 Ch, 10-Bit 2 2 scc 50 48 100-LQFP | 296-17754-ND@ 9.76 8.79 7.80 TMS470R1A256PZ 
16 50 100-LQFP | 296-19268-ND@ 9.50 8.55 7.59 TMS470R1A256PZ-T 
16 93 144-LQFP | 296-18723-ND 11.08 9.98 8.85 TMS470R1A288PGEA 
288 16 12 12Ch, 10-Bit 2 2 scc 57 48 100-LQFP | 296-19269-ND 12.74 11.48 10.18 TMS470R1A288PZA 
12 93 144-LQFP | 296-21881-ND@ 11.08 9.98 8.85 TMS470R1A288PGET 
12 57 100-LQFP | 296-21882-ND@ 10.58 9.53 8.45 TMS470R1A288PZ-T 
384 302 16 42 Ch, 10-Bit 2 2 scc 94 48 144-LQFP | 296-18724-ND@ 12.66 11.40 10.11 TMS470R1A384PGET 
12 55 100-LQFP | 296-19292-ND 12.16 10.95 9.71 TMS470R1A384PZ-T 
512 32 32 16 Ch, 10-Bit 3 2 HECC. 86 60 144-LQFP | 296-19855-ND 14.74 13.28 11.78 TMS470R1B512PGET 
768 48 32 16 Ch, 10-Bit 5 2 HECC 87 60 144-LQFP | 296-19271-ND 19.43 18.13 16.84 TMS470R1B768PGE 
32 87 144-LQFP | 296-19335-ND® 17.55 16.38 15.21 TMS470R1B768PGET 
1000 64 16 12 Ch, 10-Bit 2 3 HECC 93 60 144-LQFP | 296-18591-ND@ 20.33 18.97 17.62 TMS470R1B1MPGEA 
@ RoHS Compliant 


DSP Starter Kits 


A wide variety of DSP boards and development kits are available from TI and TI's third party network. Products include development boards, evaluation modules, hardware/software bundles and DSP Starter Kits (DSKs) 
designed to accelerate the application design process from concept through production. DSP Starter Kits are bundled with a DSK-version of TI's Code Composer Studio Development Tools. These provide an excellent 
platform to evaluate TI DSP and development tools, quickly develop prototypes, demos and proof-of-concept applications at a very affordable getting started price. 

Kit Contents: 

* Development Board » Parallel PC Cable * US Power Supply * CD-ROM containing documentation and DSK version of Code Composer Studio (TMDSEZD2407: EzDSP version of Code Composer Studio) 


Digi-Key Price Texas Instruments Digi-Key Price Texas Instruments Digi-Key Price Texas Instruments 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
296-15828-ND 358.25 TMDSEZD2407 296-23049-ND 623.04 TMDSSUBALL 296-23050-ND 514.01 TMDSDSK5509 
296-23002-ND 495.02 TMDSEZS2812 296-23038-ND 514.01 TMDSDSK6416-TE 296-23051-ND 101.24 TMDSADP1460 
296-23003-ND 407.00 TMDS-FET470R1B1M 296-23039-ND 2495.16 TMDSEVM6446-0E 296-23053-ND 306.33 TMDSOSK5912 
296-15827-ND 410.17 TMDSDSK5510 296-23040-ND 514.01 TMDXEVM6424 296-23054-ND 155.76 TMDSDSK33 
296-15829-ND 410.17 TMDSDSK5416 296-23041-ND 410.17 TMDSEZD2812-0E 296-23055-ND 410.17 TMDSEZD2812 
296-15831-ND 410.17 TMDSDSK6713 296-23043-ND 2999.19 TMDSEMU560U 296-23056-ND 514.01 TMDSSUB2000 
296-23033-ND 410.17 TMDSDSK6713-0E 296-23044-ND 8995.45 TMDSDVSPBAQ-L 296-23057-ND 154.72 TMDSADP 1420 
296-23034-ND 514.01 TMDXEZ28335 296-23045-ND 514.01 TMDXEZ28044 296-23058-ND 1995.13 TMDSEVM642 
296-23035-ND 2495.16 TMDSEVM6446 296-23046-ND 995.07 TMDSCCSALL-1 296-23059-ND 414.32 TMDSSDSFBPK 
296-23036-ND 617.85 TMDSDSK6455 296-23047-ND 514.01 TMDSEZS2808 296-23121-ND 1995.10 TMDXEVM6467 
296-23037-ND 514.01 TMDXEVM355 296-23048-ND 1495.10 TMDSEMUUSB 296-23122-ND 1295.06 TMDXDVP648 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
702 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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eXpressDSP™ Code Composer Studio™ 


CCStudio’s comprehensive, integrated development environment brings complete build and debug tooling, 
world-class compilers and industry unique analysis and visualization capabilities via JTAG Real-Time Data 
Exchange (RTDX) to quickly find and fix problems. The real-time foundation provided by TI’s DSP/BIOS™ 
kernel, RTDX™ and TI's simulation capabilities, offers key features such as real-time analysis and advanced 
data and system visualization, which results in the highest level of host/target integration in the DSP 
industry. In addition, CCStudio is engineered around an open plug-in architecture that enables developers to 
integrate additional third-party plug-in tools to customize their development environment for specific project 
requirements. 

Includes: * C/C++ compiler, assembler and linker (code generation tools) with C++, UML, MATLAB and VAB 
support in compiler CCStudio Key Features: * Integrated development environment with tightly integrated 
editor, debugger, visual project management system, profiler and Probe Points™ * Advanced watch windows, 


local and global variable windows and profiler capabilities * Update Advisor - live update capability for the 
latest tools, drivers and software releases ¢ Real-Time Data Exchange (RTDX) between host and target 
* Real-time analysis and data visualization tools ¢ File I/O Probe Points and graphical algorithm scope probes 
¢ Interactive profiling and advanced graphical signal analysis * GEL function support for automation activities 
such as regression testing * Automated testing and customization via scripting * Multi-processor debugging 


Minimum System Requirements: * 233MHz or higher Pentium compatible CPU » 600MB of free 
hard disk space * 64MB of RAM * SVGA (800 x 600) display ¢ Internet Explorer (4.0 or later) or Netscape 
Navigator (4.7 or later) * Local CD-ROM drive 


Supported Operating Systems for Code Composer Studio: * Microsoft Windows 98 (SP1 and SE) « Micro- 
soft Windows NT (SP6) * Microsoft Windows 2000 (SP1 and SP2) » Microsoft Windows XP 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Description Part No. Each Part No. 
C6000 Code Composer Studio Software for 320C6X 296-16633-ND 3181.58 TMDSCCS6000-1 
C2000 Code Composer Studio Software for 320C2X 296-16632-ND 514.01 TMDSCCS2000-1 


5-6K Interface Evaluation Module 


The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites and a parallel EVM site. Three position screw terminals J1 and J2 and two position screw terminals J6, J8, J9 and J11 provides access to a 
common power bus routed to all sites. The 5-6K Interface board is intended to provide Data Converter customers with the greatest amount of flexibility for the evaluation of Data Acquisition Products from Texas Instruments. 


It maintains a compatible interface with the TMS320 Series (DSP). 
Features: 


* Provides all necessary voltages for device under test * Bit clock for codecs * Flexible interface to popular TI DSP’s * General codec requirements are addressed 


OG= 1 BISON 1 2de cinta lana rca ctai ae etait ah eh attitha date ata coe ticciner uN Ae lanl Wucrivcs saiice se eteuie ale 


SPECTRUM 
NEw! | L Emulator Kits 


INCORPORATED 
Starter Kit for TMS320C6416 DSP 


Hardware Features: * Texas Instruments TMS320C6416 DSP operating at 1GHz * TLV320AIC23 codec 
° 2M x 64 on board SDRAM * 512K bytes of on board Flash ROM Software Features: * TMS320C6416 
specific Code Composer Studio from Texas Instruments * Test/sample code provided to reduce coding 
time Includes: * TMS320C6416 (1GHz) DSK Board * Code Composer Studio for C6416 DSK * USB Cable 
* AC Power Cord(s) and Power Supply * Quick Start Guide * Technical Reference (includes schematics) 
¢ Customer Support Guide 


TOMSSTND oo. 8icicsccnaneecsde tien seaca diaries vcs bdaneseacra tani stacacenias heoatinidesiabaniasansabaees $515.00 


Starter Kit for TMS320C6713 


Hardware Features: * Texas Instruments TMS320C6713 DSP operating at 225MHz * TLV320AIC codec 
* 2M x 32 on board SDRAM * 512K bytes of on board Flash ROM Software Features: * TMS320C6713 DSK 
specific Code Composer Studio from Texas Instruments * Test/sample code provided to reduce coding time 
Includes: ¢ TMS320C6713 DSK Board * Code Composer Studio for C6713 DSK * USB Cable * AC Power 
Cord(s) and Power Supply * Quick Start Guide »* Technical Reference (includes schematics) * Customer 
Support Guide 


TOMBQSND a icsseticsacneasecs i iheiseeca tiers ¥diabdagentasis tani sbacecenisedMekividaraandisasanrneteee $415.00 


Emulator XDS510 USB JTAG 14 pin 


Hardware Features: ¢ Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface Includes: * XDS510 USB JTAG Emulator * USB Cable * CD-ROM with drivers 


TONMSOOND : oioesccidaenisiaeicdaciesatanan neste edeaecanersicanaasnds Mikedsamsabeeeeerad dhauadesaaonena ed $1299.00 


Emulator C2000 Series XDS510LC JTAG 


Hardware Features: ¢ Supports Texas Instruments C2000 Digital Signal Processors with JTAG interface 
Includes: * C2000 Series XDS510LC JTAG Emulator * USB cable * CD-ROM with drivers 


TOUIOAIND i csssinintinrcrasonndactaadedeateetian dante tabu sdaGisantetaated eds ateneeacaaesndus Leamwonadieatod $280.13 


Emulator XDS510 USB JTAG with 14 pin Target Adapter Cable 


Hardware Features: « USB bus powered * Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Micro- 
controllers with JTAG interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, 
DM64x, DaVinci™, DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ Includes: * XDS510 USB Plus JTAG Emulator 
¢ 14-pin Target Adapter Cable * USB Cable * CD-ROM with drivers 


TONSOSND cic 2s cees ates adeeic dikes ceca peaccnvasisdagebuscaeTisisideasbetiaranePanideaiasaglaraniaten $1799.00 


Emulator XDS510 USB Galvanic JTAG 


Hardware Features: « Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, DM64x, DaVinci™, 
DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ ¢ USB Bus powered Includes: * XDS510 USB Galvanic JTAG Emula- 
tor * USB Cable * CD-ROM with drivers 


TOTSTONND s cicsiseniecacresiss sanndisniees esinaicele Sa's'ecine Gla tine Waid ata Zale aitilea uile'e cla caaldinatssaleuteatataateiehindtesian $1995.00 


TMS320DM355 Digital Video Evaluation Module 


Hardware Features: * Texas Instruments TMS320DM355 Processor operating at 216MHz ¢ One Video 
input port, supports composite or S Video * One Composite Video DAC output * 128 Mbytes DDR2 DRAM 
* Two Gbytes NAND Flash * Two SD/MMC card interfaces or One SD/MMC and CE-ATA disk drive inter- 
face * AIC33 Stereo Codec Software Features: * Compatible with Code Composer Studio™ Software 
Included in Kit: * MontaVista Pro Demonstration Tools * Tl eXpressDSP™ Linux Based DVSDK Includes: 
* TMS320DM355 EVM * 5V Power Supply with Line Cords * RS-232 Cable * Ethernet Cable « Universal IR 
Remote Control * DVEVM Setup Guide Technical Reference * DVEVM Getting Started Guide 

MOZOGS-ND . cicsisenadectaresnnacekathecadeec ade edaatiee ass eendedd sale asin ses tales ua teatands senuea ania bainnesied $515.00 


DM6437 Digital Video Development Platform 


Hardware Features: ¢ Texas Instruments TMS320DM6437 DSP operating up to 600OMHz * One TVP5146M2 
Video Decoder * Four video DAC outputs * 128 Mbytes of DDR2 DRAM » 16 Mbytes of Flash memory, 64 
Mbytes NAND Flash, 2 Mbytes SDRAM « AIC33 stereo codec * 12C interface * 10/100 Ethernet Interface 
Software Features: * Compatible with Code Composer Studio 3.3 Software Included in Kit: * Board Spe- 
cific version of Code Composer Studio * Codec Engine * Codec evaluation including: H.264, MPEG-4, G.711 
* Network Developer's Kit (NDK) Evaluation (Real-time TCP/IP stack) * PC-based demo video application and 
sample Audio/Video Files * SoC Analyzer for system-level tuning and optimization »* Video, Imaging, Audio, 
and Speech Codecs Includes: * TMS320DM6437 EVM Board * 5V Power Supply with Line Cords * Techni- 
cal Reference manual * USB Cable * Ethernet Cable * Board Software * Board Support Library 


WOZOTSAND 2c sdanvesamisdahsscantodeakatanseddssednatediaaednadd danse makesinandpnadieadeaapnaddsnaaaenades $522.50 


XDS560R USB JTAG Emulator with 20-pin CTl JTAG Header 


Hardware Features: * Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, DM64x, DaVinci™, 
DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ Includes: * XDS560R USB JTAG Emulator with 20-pin CTI JTAG 
Header * USB Cable * CD-ROM with drivers 


702560-ND.. . $2499.00 


XDS560R USB JTAG Emulator with 14-pin JTAG Header 


Hardware Features: * Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, DM64x, DaVinci™, 
DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ Includes: * XDS560R USB JTAG Emulator with 14-pin JTAG Header 
* USB Cable * CD-ROM with drivers * Power Supply 


MOZSGQEND 5s oo: aissin sa ne ooinaleatbatehawtea dale sama a Meals aside dina oie aa eldindle aula sdaidele nadie a eke $2499.00 


eZdsp™ F2812 for TMS320F2812 DSP 


Hardware Features: * TMS320F2812 Digital Signal Processor in socket operating at 150MHz * 18K on chip 
RAM * 128K on chip Flash ROM * Compatible with eZdsp Wire Wrap Prototype Card Software Features: 
* Compatible with C2000 Code Composer from Texas Instruments * Compatible with SDFlash programming 
utility from Spectrum Digital Includes: * eZdsp F2812 with DSP in socket * Power Supply ° Parallel port 
cable * CD-ROM with eZdsp specific Code Composer for C2xxx * CD-ROM with sample code, manual and 
schematics 


761129-ND.. .. $480.00 


eZdsp™ F2808 for TMS320F2808 DSP 


Hardware Features: * TMS320F2808 Digital Signal Controller in socket, operating at 1O0MHz * 64K words 
on chip Flash ROM » 256K bits serial I2C EEPROM memory *« Compatible with eZdsp Wire Wrap Prototype 
Card Software Features: * Compatible with C2000 Code Composer from Texas Instruments * Compatible 
with SDFlash programming utility from Spectrum Digital Includes: * eZdsp F2808 »* Power Supply * USB 
Cable * CD-ROM with eZdsp specific Code Composer for C2xxx * CD-ROM with sample code, manual and 
schematics 


TGTASZOND oo icc osdvenncieducherncueathee'snaede tiles aneas cube nga a tides maauedinde samaesiddabeinndleiadsenaad's $480.00 


eZdsp™ F28335 Board 


Hardware Features: * TMS320F28335 Digital Signal Controller in socket, operating at 150MHz »* On chip 
32-bit floating point unit * 68K bytes on-chip RAM * 512K bytes on-chip Flash Memory Software Features: 
* eZdsp F28335 Code Composer Studio DSK Tools * Compatible with SDFlash programming utility from 
Spectrum Digital Includes: * eZdsp F28335 Board * eZdsp F28335 Code Composer Studio DSK tools * USB 
Cable * Quick Start Guide * Technical Reference Manual * 5V Power Supply with 3 line cords 


TGAASSAND rics sincinsanieuidcledanisnretaalees diulebialeatstnatels naa estates na detindtewnaaies dla Melnadulecniaenaan’s $515.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 703 
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8032 Microcontroller Core 
Flash Programmable System Devices 


uPSD is a family of 8-bit microcontrollers built on an 8032 microcontroller core. uPSD features a flexible memory structure, programmable logic, and rich peripheral set that includes devices with USB and JTAG debug/emulation. These, along with 
analog and supervisor functions, makes uPSD an ideal solution for a wide variety of embedded control applications. 


Flash Size Main Flash SRAM Device Speed No. of Operating Timer/ Supply Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Kbit) (Bytes) (Bytes) (MHz) 1/0 Pins Counters Voltage Package Part No. Al 10 100 Part No. 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2363-ND® 14.37 12.73 10.27 UPSD3212C-40T6 
512 64K 2K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2364-ND 16.15 14.31 11.54 UPSD3212C-40U6 
24 46 3.0 80-TOFP 497-2366-ND® 10.61 9.70 7.67 UPSD3212CV-24U6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2367-ND® 19.24 17.45 13.84 UPSD3233B-40T6 
8K 40 46 3 5.0 80-TQOFP 497-2368-ND® 20.66 18.73 14.85 UPSD3233B-40U6 
1K 428K 24 37 3.0 52-TQFP 497-2369-ND® 19.24 17.45 13.84 UPSD3233BV-24T6 
24 46 3.0 80-TOFP 497-2370-ND® 20.66 18.73 14.85 UPSD3233BV-24U6 
30K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2374-ND® 23.22 21.05 16.70 UPSD3253B-40T6 
24 37 3.0 52-TQFP 497-2375-ND® 21.96 19.90 15.79 UPSD3253BV-24T6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2371-ND® 21.62 19.60 15.54 UPSD3234A-40T6 
8K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2372-ND 23.04 20.88 16.56 UPSD3234A-40U6 
9K 256K 24 46 3.0 80-TQFP 497-2373-ND® 21.71 19.68 15.61 UPSD3234BV-24U6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2376-ND® 25.60 23.20 18.40 UPSD3254A-40T6 
32K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2377-ND® 27.01 24.49 19.42 UPSD3254A-40U6 
24 46 3.0 80-TQFP 497-2378-ND® 24.29 22.02 17.46 UPSD3254BV-24U6 
40 3X8 BIT § 52-TQFP 497-5655-ND® 12.23 10.84 8.74 UPSD3422EB40T6 
6aK 4K 40 3X8 BIT 3 5 80-TQFP 497-5656-ND® 12.94 11.46 9.24 UPSD3422EB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TOFP 497-5657-ND® 8.04 7.34 5.81 UPSD3422EVB40T6 
40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5658-ND® 8.51 TAP 6.15 UPSD3422EVB40U6 
40 3X8 BIT 5 52-TOFP 497-5659-ND® 14.56 12.90 10.41 UPSD3433EB40T6 
428K 8K 40 3X8 BIT 3 5 80-TOFP 497-5660-ND® 15.27 13.53 10.91 UPSD3433EB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TQFP 497-5661-ND® 14.56 12.90 10.41 UPSD3433EVB40T6 
30K 40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5662-ND® 15.26 13.52 10.90 UPSD3433EVB40U6 
40 3X8 BIT 5 52-TQFP 497-5663-ND® 15.13 13.40 10.81 UPSD3434EB40T6 
8K 40 3X8 BIT 3 § 80-TQFP 497-5664-ND® 15.86 14.05 11.33 UPSD3434EB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TQFP 497-5665-ND® 15.13 13.40 10.81 UPSD3434EVB40T6 
256K 40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5666-ND® 15.86 14.05 11.33 UPSD3434EVB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TQFP 497-5667-ND® 16.92 15.34 12.17 UPSD3454EB40T6 
30K 40 3X8 BIT 3 3 80-TQFP 497-5668-ND® 17.59 15.94 12.65 UPSD3454EB40U6 
40 3X8 BIT 5 52-TQFP 497-5669-ND® 16.92 15.34 12.17 UPSD3454EVB40T6 
40 3X8 BIT 5 80-TQFP 497-5670-ND® 17.59 15.94 12.65 UPSD3454EVB40U6 
16K 2K 40 37 3 3.3 52-TOFP 497-4890-ND® 14.42 12.78 10.30 UPSD3312D-40T6 
64K 40 35 3.3 52-TQFP 497-4904-ND® 10.71 9.78 7.74 UPSD3422EV-40T6 
32K 4K 40 46 3 3.3 80-TQFP 497-4903-ND® 10.36 9.59 7.26 UPSD3422E-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4905-ND® 10.36 9.59 7.26 UPSD3422EV-40U6 
40 37 3.3 52-TOFP 497-4894-ND® 18.30 16.59 13.16 UPSD3333DV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4893-ND® 12.21 11.30 8.55 UPSD3333D-40U6 
428K 30K 8K 40 46 3 3.3 80-TQFP 497-4895-ND® 12.91 11.95 9.04 UPSD3333DV-40U6 
40 35 3.3 52-TOFP 497-4908-ND® 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4907-ND® 13.71 12.69 9.60 UPSD3433E-40U6 
40 46 3.3 80-TOFP 497-4909-ND® 14.46 13.38 10.13 UPSD3433EV-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4896-ND® 20.64 18.71 14.84 UPSD3334D-40U6 
8K 40 46 3 3.3 80-TQFP 497-4897-ND® 20.64 18.71 14.84 UPSD3334DV-40U6 
256K 90K 40 35 3.3 52-TQFP 497-4912-ND® 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EV-40T6 
40 37 3.3 52-TOFP 497-4898-ND® 24.27 22.00 17.45 UPSD3354D-40T6 
32K 40 37 3 3.3 52-TOFP 497-4900-ND® 24.27 22.00 17.45 UPSD3354DV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4899-ND® 25.69 23.29 18.47 UPSD3354D-40U6 
@ RoHS Compliant 
DK3300-ELCD DK900 DK3400 
Development Kit Development Kit Development Kit 
The DK3300-ELCD board is a demo board for the uPSD3300 family Kit Includes: To enhance the feature set of uPSD Turbo Family, the USB 


which is a series of 8051 class microcontrollers (MCUs) that contain 
a new fast Turbo 8032 core with a large Dual Bank Flash memory, 
a large SRAM, many peripherals, programmable logic and a JTAG 
Debug/In System Programming (ISP) port. 


The DK3300-ELCD contains all the items needed to explore the Turbo 
uPSD3300 MCU. Included in the kit are demonstration application 
examples along with an evaluation copy of the tools needed to 
develop and compile code for the uPSD3300. The kit also contains 
the adapters necessary for programming the Flash inside the uPSD 


and for accessing the built-in JTAG debug port. 


497-3750-ND (DK3300-ELCD) ....................cceeeee es $199.00 


* DK900 Evaluation Board with an 8051 MCU ¢FlashLINK JTAG 
In-System Programmer (ISP) * Detailed DK900 Manual for the 8051 
MCU *Flash PSD sample in PLCC52 * UART and JTAG cables 
* 110V power supply 


Download Software: 

*PSDsoft Express ¢ PSDload (version 1.10) - A Windows serial 
communications program (download self extracting archive load. 
exe) *DK900 8051 Demo contains demos for 8051 and 8051XA 
implementations * PSDstep - Serial communications protocol manual 
(MS Word doc format) 
reference document (MS Word doc format) 


¢ PSDloadman - Serial communications 


497-2380-ND = (DK900-110).......... 0... eee ee eee e eee ee $105.34 


Microcontroller Development Kit DK3400 has been released from 
STMicroelectronics. The kit is a demo board for the uPSD3400 family 
which is a series of 8051 class microcontrollers (MCUs) that contain 
a fast Turbo Plus 8032 core with 16-bit code fetch path, full-speed 
USB port, a large Dual Bank Flash memory, a large SRAM, many 
peripherals, programmable logic and a JTAG Debug/In System 
Programming (ISP) port. 


The DK3400 kit consists of an ED3K4 module and DK3400 
motherboard as well as all the items needed to explore the uPSD3400 
MCU. There are also demonstration application examples along with 
an evaluation copy of the tools needed to develop and compile code 
for the uUPSD3400. 


497-5218-ND = (DK3400)...............cccec ee ee cence ee ee ee ees $259.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


704. (091) 


ky Microcontrollers 


For the mass market ST offers several families of microcontrollers, e.g. 
the ST62, the ST7 and the ST9 ranges, with the result that there is a ST 
microcontroller to suit every kind of application, from those where minimum 
cost is the primary requirement to those that need powerful real-time 
performance and high-level language support. The recently introduced 


ST FIVE family integrates all the benefits of microcontrollers, together 
with a dedicated architecture, the “Decision Processor’, oriented to high- 
level algorithms and a visual programming approach. ST also offers the 
innovative Programmable System Memory (FlashPSD, DSM) products, 
which combine memory functions such as Flash, EEPROM and SRAM 


with programmable logic on a single chip. Designed to interface with all 
standard microcontrollers to provide a complete system implementation, 
Programmable System Memories can be quickly and easily programmed 
without special manufacturing equipment, even in the field. 


ST6 8-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Voltage Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
3K / OTP 128 21 13-Ch., 8-Bit 28-SOIC 497-2103-5-ND® 9.05 8.02 6.47 ST62T65CM6 
3K / OTP 128 13 7-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2102-5-ND® 9.56 7.85 6.63 ST62T60CM6 
4K / OTP 64 Yes 20 16-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2101-5-ND 8.15 6.69 5.65 ST62T25CM6 
4K / OTP 64 20 16-Ch., 8-Bit 28-DIP 497-2100-5-ND® 8.15 6.69 5.65 ST62T25CB6 
4K / OTP 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2099-5-ND® 7.49 6.15 5.19 ST62T20CM6 
4K / OTP 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-DIP 497-2098-5-ND® 7.49 6.15 5.19 ST62T20CB6 
2K / OTP. 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2097-5-ND® 5.50 4.52 3.81 ST62T10CM6 
2K / OTP. 64 Yes 12 8-Ch., S-Bit 3.0 ~6.0 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2096-5-ND® 5.87 4.82 4.07 ST62T10CB6 
2K / OTP 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-SOIC. 497-2095-5-ND 4.54 3.73 3.15 ST62T01CM6 
2K / OTP. 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-DIP 497-2094-5-ND® 4.32 3.55 2.99 ST62T01CB6 
1K/ OTP. 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-DIP 497-2093-5-ND® 3.97 3.12 2.65 ST62TOOCB6 
ST7 8-Bit Digi@Reel° 
Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Supply Voltage [Temperature Range; Package Part No. 1 10 100 Part No. 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4860-ND® 2.25 1.88 1.58 ST7FLITES2Y0B6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP. 497-4862-ND® 2.34 1.95 1.64 ST7FLITESSYOB6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC. 497-4863-ND® 3.28 2.58 2.19 ST7FLITESSYOM6 
1K 128 Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP 497-5636-5-ND® 2.51 1.98 1.68 ST7FLITEUSSB6 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC 497-5637-5-ND® 2.65 2.08 1.77 ST7FLITEUSSM6 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN 497-5638-1-ND@ 1.65 1.38 1.16 ST7FLITEUS5U6/TR 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN 497-5638-2-ND® 2145.00/3,000 ST7FLITEUS5U6/TR 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4852-ND® 2.49 2.08 1.75 ST7FLITEO2YOB6 
15K 128 Yes 13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC. 497-4853-ND® 2.49 2.08 1.75 ST7FLITEO2YOM6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-5632-5-ND@ 4.53 3.72 3.14 ST7FLITEO9YOB6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC. 497-5633-5-ND® 4.53 3.72 3.14 ST7FLITEO9YOM6 
128 Yes 6 5-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC 497-6335-5-ND@ 1.68 1.33 1.14 ST7FOXUOM6 
2K 256 Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 20-Dip 497-5626-5-ND® 5.30 4.36 3.68 ST7FLIT19BF1B6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 20-SOIC 497-5627-5-ND® 5.30 4.36 3.68 ST7FLIT19BF1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-4840-ND® 7.25 5.96 5.03 ST72F260G1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-5581-5-ND® 6.51 5.35 4.51 ST72F262G1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2105-5-ND 8.97 7.36 6.21 ST72F264G1M6 
256 Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 16-DIP 497-5629-5-ND® 4.88 4.00 3.38 ST7FLIT19BY1B6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 16-SOIC. 497-5630-5-ND@ 4.88 4.00 3.38 ST7FLIT19BY1M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2133-5-ND 6.08 5.00 4.22 ST7FLITE19F1M6 
aK 15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4855-ND® 5.66 4.65 3.92 ST7FLITE15F1M6 
24 10-Ch, 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-6334-5-ND@ 2.48 1.95 1.66 ST7FOXK1B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5609-5-ND® 5.30 4.36 3.68 ST72F32AK1B6 
384 Yes 19 = 4.0~5.5 o°c ~ 70°C 24-SOIC 497-5620-5-ND@ 3.57 2.81 2.38 ST72F60E1M1 
19 = 4.0~5.5 orc ~ 70°C 40-QFN 497-5622-1-ND® 3.95 3.11 2.64 ST72F60K1U1TR 
19 = 4.0~5.5 o°c ~ 70°C 40-QFN 497-5622-2-ND@ 3666.00/3,000 ST72F60K1U1TR 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-4841-ND 7.37 6.05 5.11 ST72F262G2M6 
256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2106-5-ND@ 8.45 6.94 5.85 ST72F264G2M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-5570-ND® 8.45 6.94 5.85 ST72F264G2B6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2135-5-ND 6.71 5.51 4.65 ST7FLITE29F2M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2134-5-ND@ 7.52 6.17 §.21 ST7FLITE29F2B6 
19 = 4.0~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC 497-5621-5-ND® 4.12 3.24 2.75 ST72F60E2M1 
1 3-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 20-SOIC 497-2114-5-ND 9.56 7.84 6.62 ST72F623F2M1 
23 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 34-SOIC 497-2113-5-ND® 9.56 7.84 6.62 ST72F622L2M1 
27 8-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC 497-5624-5-ND® 5.03 4.13 3.49 ST72F63BE2M1 
27 8-Bit 4.0~5.5 O°Cc ~ 70°C 34-SOIC 497-5625-5-ND@ 8.89 7.88 6.35 ST72F63BK6M1 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2131-5-ND 7.61 6.24 5.27 ST7FDALIF2M6 
44 6-Ch., 8-Bit 3.2 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4837-ND® 10.36 9.46 7.48 ST72C334J2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4847-ND® 6.97 5.73 4.83 ST72F324J2T6 
8K 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4850-ND® 5.27 4.59 3.42 ST72F324K2T6 
384 Vee 15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-4856-ND® 4.16 3.62 2.70 ST7FLITE20F2B6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4857-ND® 4.16 3.62 2.70 ST7FLITE20F2M6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-4858-ND® 4.32 3.76 2.80 ST7FLITE25F2B6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4859-ND® 6.24 5.12 4.32 ST7FLITE25F2M6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4865-ND 5.96 5.44 4.30 ST7FMC1K2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5591-5-ND® 6.01 4.93 4.16 ST72F324BK2B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5592-ND® 5.66 4.64 3.92 ST72F324BK2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-5598-ND® 8.58 7.04 5.94 ST72F324LK2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5608-ND® 6.01 4.93 4.16 ST72F32AJ2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5610-ND® 5.30 4.36 3.68 ST72F32AK2T6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 20-DIP 497-5634-5-ND® 5.81 4.77 4.03 ST7FLITES9F2B6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 20-SOIC 497-5641-5-ND® 5.81 4.77 4.03 ST7FLITES9F2M6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP 497-5588-ND® 6.36 5.22 4.41 ST72F324BJ2T6 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ST7 8-Bit (Cont.) PReel° 


Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Supply Voltage {Temperature Range; Package Part No. 1 10 100 Part No. 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -10°C ~ 85°C 42-DIP 497-4848-ND® 6.51 5.67 4.22 ST72F324J4B5 
44 8-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4839-ND® 11.11 10.15 8.02 ST72C334N4T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4849-ND® 9.20 7.56 6.38 ST72F324J4T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4851-ND® 8.97 7.36 6.21 ST72F324K4T6 
512 Yes 19 8-Ch., 8-Bit 4.0 ~ 5.5 °c ~ 70°C 34-SOIC 497-2115-5-ND® 9.17 7.52 6.35 ST72F63BK4M1 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5593-5-ND® 6.67 5.48 4.62 ST72F324BK4B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5594-ND® 6.36 5.22 4.41 ST72F324BK4T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5601-ND® 7.76 6.37 5.38 ST72F325J4T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP. 497-5605-ND® 7.41 6.08 5.13 ST72F325K4T6 
1% 23 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~5.5 °c ~ 70°C 34-SOIC 497-2112-5-ND® 10.54 9.34 7.53 ST72F621L4M1 
31 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~ 5.5 °c ~ 70°C 44-TQFP 497-2111-ND® 12.95 11.47 9.25 ST72F621J4T1 
31 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~5.5 °c ~ 70°C 42-DIP 497-2110-5-ND 12.95 11.47 9.25 ST72F621J4B1 
768 Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4866-ND® 5.93 5.17 3.85 ST7FMC1K4T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4870-ND® 6.28 5.74 4.54 ST7FMC2S4T6 
35 = 4.0 ~ 5.5 °c ~ 70°C 24-SOIC 497-5639-5-ND® 11.41 10.11 8.15 ST7FSCR1E4M1 
35 _ 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 64-TQFP 497-5640-ND® 12.71 11.26 9.08 ST7FSCR1R4T1 
1K Yes 34 12-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-LQFP. 497-5611-ND® 6.15 5.05 4.26 ST72F344K4T6 
34 8-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-LQFP. 497-5872-ND® 6.65 5.46 4.61 ST72F344S4T6 
32 8-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP. 497-2109-ND® 8.76 177 6.26 ST72F324K6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-2108-ND 8.82 7.82 6.30 ST72F324J6T6 
1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 42-DIP 497-2107-5-ND 9.23 8.18 6.60 ST72F324J6B6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5617-ND® 11.30 10.01 8.08 ST72F561J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5618-ND® 9.84 8.72 7.03 ST72F561K6T6 
27 8-Bit 4.0~5.5 °c ~ 70°C 40-QFN 497-5623-1-ND® 8.89 7.30 6.16 ST72F63BD6U1TR 
27 8-Bit 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 40-QFN 497-5623-2-ND® 10260.00/3,000 ST72F63BD6U1TR 
19 16/11-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 32-SDIP 497-5873-ND® 11.441 10.11 8.15 ST72F63BK6B1 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP 497-5589-5-ND® 8.00 6.56 5.54 ST72F324BJ6B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5590-ND® 5.37 4.68 3.49 ST72F324BJ6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5595-5-ND® 7.41 6.08 5.13 ST72F324BK6B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5596-ND® 7.06 5.80 4.89 ST72F324BK6T6 
30K 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-5597-ND® 5.40 4.70 3.50 ST72F324LJ6T6 
1024 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-5599-ND® 9.10 8.06 6.50 ST72F324LK6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5582-ND® 9.21 8.16 6.58 ST72F321BAR6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5584-ND® 8.35 6.85 5.78 ST72F321BJ6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP 497-5602-5-ND® 8.85 7.27 6.13 ST72F325J6B6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5603-ND® 8.50 6.98 5.89 ST72F325J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP. 497-5606-ND® 7.76 6.37 5.38 ST72F325K6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4842-ND® 7.33 6.70 5.29 ST72F321AR6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4845-ND® 12.79 11.33 9.14 ST72F321R6T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4868-ND® 8.53 7.80 6.16 ST7FMC2R6T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4871-ND® 7.50 6.85 5.42 ST7FMC2S6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5612-ND® 9.66 8.56 6.90 ST72F361AR6T6 
1.5K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5613-ND® 9.20 7.56 6.38 ST72F361J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5614-ND® 8.35 6.85 5.78 ST72F361K6T6 
48K 1536 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4843-ND® 10.75 9.52 7.68 ST72F321J7T6 
1536 Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 80-TQFP 497-4867-ND® 15.89 14.08 11.35 ST7FMC2M9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4844-ND® 12.87 11.40 9.20 ST72F321J9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5583-ND® 10.15 8.99 7.25 ST72F321BAR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5585-ND® 9.46 8.38 6.76 ST72F321BJ9T6 
2048 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5586-ND® 10.92 9.68 7.80 ST72F321BR9T6 
60K 64 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 80-LQFP. 497-5587-ND® 11.80 10.45 8.43 ST72F321M9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP 497-5600-ND® 10.47 9.27 7.48 ST72F325AR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5604-ND® 8.89 7.88 6.35 ST72F325J9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP 497-5607-ND® 10.78 9.55 7.70 ST72F325R9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5615-ND® 8.89 7.88 6.35 ST72F361K9T6 
2K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5616-ND® 15.79 13.99 11.28 ST72F561AR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5619-ND® 13.27 11.75 9.48 ST72F561K9T6 
ST9 8-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Voltage Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
128K 4K Yes 80 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 105°C 100-TQFP 497-4883-ND 22.11 20.04 15.90 ST92F150CV1TB 
ST10 16-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Voltage Range Package i 10 100 Part No. 
Romless 1K 77 _— 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2045-ND 13.13 11.63 9.38 ST10R272LT6 
Romless 1K 77 = 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2044-ND 13.85 12.27 9.90 ST10R172LT6 
Romless 2K Yes 11 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2043-ND® 35.10 33.90 26.63 ST10R167-Q3 
128K 12K 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP. 497-4832-ND® 28.43 24.38 21.61 ST10F269Z1Q3 
256K 12K WW 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 85°C 144-PQFP. 497-4833-ND® 50.75 49.00 38.50 ST10F269Z2Q6 
256K 20K Yes 111 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP. 497-5579-ND® 33.74 32.58 25.60 ST10F272Z2Q3 
832K 68K 1 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-5580-ND® 54.23 52.23 40.18 ST10F276Z5Q3 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KyJ ST7 Programmers and Evaluation Boards 


STX-RLINK Programmer 


The RLink is Raisonance’s versatile, low-cost, in-circuit debugger/programmer for ST7, uPSD, and STR7 microcontrollers. It connects to application or evaluation boards for 
programming and debugging via a JTAG standard connection for ARM core-based and uPSD microcontrollers, or via STMicroelectronic’s In-Circuit Communication (ICC) 


connection for ST7 microcontrollers. 


The RLink can be driven by Raisonance’s RIDE integrated development environment for in-circuit debugging and programming of applications for ST7 and uPSD, and in-circuit 
programming of STR7 microcontroller applications. In combination with Raisonance’s free RFlasher programming software, RLink can be used as a very-low cost, dedicated 


in-circuit programmer for ST7 and STR7. 


ST7 application developers can also drive RLink using the STVD7 (version 3.3 or later) integrated development environment for in-circuit debugging/programming and STVP7 


(version 2.0 or later) for in-circuit programing. Both are available for free download in the ST7 Toolset. 


Note: RLinks included with REva starter kits for STR7 (ST part number: STRxxx-SK/RAIS) and Professional Kits for STR7 (Raisonance part number: RKITPSTRxxx) provide 


debugging of STR7 devices. 


497-5046-ND (STX-RLINK) 


ST7 Programmers 


The ST7 EPB series of programming boards is able to program all ST7 microcontrollers with OTP, EPROM, 
EEPROM or FLASH memories, regardless of the socket type. Certain programming boards also support In-Situ 
Programming (ISP) or In-Circuit Programming (ICP). These boards are driven by ST programming software: 
ST7 Visual Programmer (STVP7), which includes all useful functions such as Verify, Blank Check, Read 
Master and others. 


FEATURES: «ISP/ICP Programming * Handled Formats: Intel HEX * Host Interface: Parallel Port (LPT) 
¢ Power Supply: Delivered inside the package * User Manual Software: * STVP7 (Free, available on ST 
CD-ROM and web site) 


ST7 Evaluation Boards 


ST7FOPTIONS-EVAL: 

The Safe ST7 Evaluation Board is intended for starting with the ST72F264 microcontroller and evaluating the 
features of the ST7 Flash family. The ST72F264 sample installed on-board is programmed with an example 
software application. 

FEATURES: Evaluate ST72F264: « Integrated Low Voltage Detector/Auxiliary Voltage Detector (LVD/ 
AVD) * Safe backup clock (CSS: Clock Nested Interrupts) Develop your own application using: « I/O port 
connectors * Wire-wrap area * LEDs, 7-segment displays, buzzer * EEPROMs (SPI, |2C) * Trimmers and 
buttons for reset and interrupts Standalone Board: «A 9V battery is provided * Input connector for external 
power 

Devices Supported: ST72F26x 

Contents: * Safe ST7 Evaluation Board * 9V Battery * One ST72F264 MCU programmed with the example 
software application code * CD-ROMs * User Manual * Selection Guide * Documentation 
ST7MDTULS-EVAL: 

FEATURES: ¢ Low-speed USB Evaluation Board * Can be used to develop USB Class applications: 
In-Application Programming (IAP) hardware support Device Firmware Upgrade (DFU) and Human Interface 
Device (HID) application demonstrator (LEDs, buttons, trimmer) »* ST72F61/62/63B MCU Family support 
¢ Wrapping area * Windows 98 applet, as well as USB firmware libraries for running the peripheral device 
Devices Supported: ST72611, ST7262, ST263B 

Contents: * Two ST7 Low-speed USB microcontroller devices: ST72F62 in SDIP42 package and ST72F63B 
in SDIP32 package * One USB evaluation board * CD-ROMs 

ST7MDT20-EVC/US: 

This board has been designed to help people begin working with ST7 devices or perform some tests and 
peripheral evaluation (SPI, 12C, ADC...). It can be used with a device, the emulator or development kit. 
FEATURES: «LEDs * Trimmer *ISP connector for Flash devices programming * Reset button ¢ External 
Interrupt Management ¢ Buzzer » SPI, 12C, EEPROM * CAN communication 


ST7 Emulators 


Devices Digi-Key Price STMicroelectronics 
Supported* Part No. Each Part No. 

ST7262x 497-2901-ND 740.00 ST7MDTU2-EPB/US 

ST7263B 497-2902-ND 640.00 ST7MDTU3-EPB/US 


*Socket: All packages except TQFP64 10°10 


Devices Supported: ST72124, ST72311, ST72311Rx, ST72314, ST72321, ST72324, ST72331, ST72334, 
ST7251x, ST72521 in QFP64 

Contents: * MDT20 board * Power Supply *ISP/ICP Connector for Flash devices programming ¢ Exercise 
manual (with detailed description of the board) 

STEVAL-CBLO01V1: 

This demonstration board is used to program EEPROM data and to test ST7LNBx (0/1) microcontrollers on 
sockets or remotely using a coaxial cable (750), via DiSEqC commands. 

FEATURES: « Ready-to-use programming and test board with user friendly graphical user interface or 
windows hyper terminal * EEPROM data programming on-socket or via coaxial cable * DiSEqC commands 
testing controlled by pre-programmed microcontroller and dedicated voltage regulator 


Digi-Key Price STMicroelectronics 
Description Part No. Each Part No. 
ea ceias 497-2895-ND 316.25 | ST7FOPTIONS-EVAL 
a eae 497-2903-ND 160.00 | ST7MDTULS-EVAL 
Evaluate a 497-2897-ND 1218.75 | ST7MDT20-EVC/US 
Bee MBX 497-6453-ND@ NEW! 126.35 | STEVAL-CBLOO1V1 


@ RoHS Compliant 


STMicroelectronics continuously invests in efforts to offer a high-end emulator to support ST7 microcontrollers. The ST7-EMUS series of emulators is the third generation of high-end emulators for ST7. EMU3 series emulators 
are designed to speed up the development of complex software applications for ST7 microcontrollers by providing a complete range of advanced emulator debugging features, as well as In-Circuit Debugging (ICD) and In- 


Circuit Programming (ICP) capability. 
Features: 
* A common hardware development system mainframe supports the entire ST7 family of microcontrollers. 


* 64Kbytes of user modifiable and configurable emulation RAM, allows memory mapping of all ST7 family 
devices as well as modeling hypothetical memory configurations. 


* Logic analyzer events may trigger a breakpoint or simply define data capture parameters, in accordance to 
user preferences. 


* Simple connection of the emulator system to the host PC via RS-232 serial channel or parallel port. 
* Log files allow storage and subsequent re-display of any display screen for subsequent analysis. 


* Real-time source level emulation allows viewing and breakpoint setting on high level source code rather than 
on disassembled target code for optimum user friendliness. 


* Unlimited breakpoints may be set for any op-code fetch or any address access, and conditions may be defined 
for the generation of 2 external synchronization signals 


* 1K by 32-bit wide trace memory for logic analyzer allows complex and sequential events to be defined on any 
combination of address and data, as well as 3 internal and 5 external logic signals 


* Emulation system may be driven by a Windows-based GNU debugger software or DOS software running on 
host PC, allowing full control and monitoring of hardware resources. 


* Multiple windows allow concurrent real-time display of source code, microcontroller resources, internal 
registers, trace data, etc. 


* Command files can be used to execute a set of debugger commands in batch mode. 


* Editable configuration files ensure tailoring of working environment to user preferences. 


Supported Digi-Key Price STMicroelectronics 
Devices Part No. Each Part No. 
ST72260G1, ST72262G1, ST72262G2, ST72264G1, ST72264G2, 
ST7FLITEOS, ST7FLITEOS, ST7FLITE20, ST7FLITE25, 497-4872-ND 3648.00 ST7MDT10-EMU3 
ST7FLITE29, and ST7FDALI 
ST72F321J9, ST72F321J7, ST72F324J6, ST72F324J4, ST72324J2, 
ST72F324K6, ST72F324K4, ST72324K2, ST72F344J4, 497-4879-ND 3648.00 ST7MDT20J-EMU3 
ST72344J2, ST72F344K4, and ST72344K2 
$T72321M9, ST72F321M9, ST72321M7, ST72F321M7, 497-4880-ND 4320.00 ST7MDT20M-EMU3 
ST72521M9, ST72F521M9, ST72521M7, and ST72F521M7 
$T72621J4, ST72621J2, ST72621L4, ST72622L2, ST72621K4, 497-4881-ND 3168.00 ST7MDTU2-EMU2B 
ST72622K2, ST72623F2, ST72611F1, ST72F611F1, and ST72P611F4 

ST7 Development RoHS Supported Digi-Key Price STMicroelectronics 
i ® Device Part No. Each Part No. 

Kit $T72521M9 497-4878-ND 440.00 ST7MDT20-T80/DVP 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ky 32-Bit ARM Microcontrollers 


The STR7 is a range of innovative 32 bit microcontrollers built on the industry 
standard ARM7 RISC core. The STR7 devices include high quality embedded 
Flash and feature powerful peripheral functions including USB and CAN. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU and 
a versatile scalable solution. STR7 are used in various applications like user 
interfaces, factory automation systems, point of sale, appliances and many 
others. Built on the leading ARM™ architecture, STR7 allows fast response 
to emerging requirements, enabling the rapid implementation of changes at 
low cost. The flexibility of the family, with its rich options for Flash, RAM, the 
largest peripherals set and its versatile package options helps you reuse it for a 
whole range of products, optimizing your developments. It helps you build cost 
effective and powerful solutions that bring innovation in your market. ARM core 
with embedded Flash and RAM. 

The STR71xF series is a family of ARM powered 16/32-bit Microcontrollers with 
embedded Flash and RAM. It contains the high performance ARM7TDMI CPU 


with an extensive range of peripheral functions and enhanced 1/0 capabilities. 
All devices have on-chip high speed single voltage FLASH memory and high 
speed RAM. The STR71xF family has an embedded ARM core and is therefore 
compatible with all ARM tools and software. For more information on the ARM 
Realview Developer Kit for ST and third party development tools, please refer to 
the www.st.com/mcu 

STR730F Flash microcontrollers from STMicroelectronics combine the industry 
standard ARM7TDMI® RISC microprocessor with embedded Flash and powerful 
peripheral functions, including up to 20 timers, 4xUARTs and 3xCANs. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU, as 
well as versatile, scalable solutions such as user interfaces, factory automation 
systems and appliances. Additionally, the STR730F family features a single 5V 
power supply particularly suited to industrial applications. 

Features: * High-performance industry standard core ARM7TDMI RISC 32-bit 
CPU Extensive software and tools including the complete STR7 library 


Digi@Reel” 


supporting all standard peripherals and the CAN » Largest choice of peripherals 
and interfaces including 4xUARTs, up to 20 timers and up to 3xCANs Flexible 
power and clock management, five low-power modes, low-power voltage 
regulator, dual APB buses architecture, multiple clock sources * Single 5V 
power supply * High-quality embedded Flash (data retention 20 years at 85°C) 
°16 x channels DMA «Rich package options including the tiny proven 10x10 
LFBGA144 » Temperature range: -40°C ~ 85°C and -40°C ~ 105°C 

Benefits: * Future-proof microcontrollers that easily adapt to customer 
requirements * Dramatically reduces development time and increases ease- 
of-use * Reduces system cost with all peripherals in one chip Gives you full 
control over your power consumption and performance/power trade-offs » Native 
supply of industrial applications, no 3.3V conversion needed Suitable for long- 
life equipment * Lower CPU load, optimized access to memory * Optimizes your 
developments: the same device in different options will fit all your product range 
Increase domain of validity for the application to +105°C 


Internal Internal Internal Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel$ | STMicroelectronics 
ROM Type | ROM Size | RAM Size USB CAN VO Ports Package Range Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing Part No. 

128K 32K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4510-ND 23.20 21.03 16.68 = —| STR710FZ1T6 
256K 64K Yes Yes 48 144-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5642-ND 25.76 23.35 18.52 = —| STR710FZ2H6 
256K 64K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4511-ND 25.76 23.35 18.52 = —|  STR710FZ2T6 
64K 16K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4885-ND 15.58 13.80 11.13 —_— —| STR711FROT6 
128K 32K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4512-ND 18.40 16.68 13.23 = —| STR711FR1T6 
256K 64K Yes No 30 64-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5643-ND 18.62 16.88 13.39 = —| STR711FR2H6 
256K 64K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4513-ND 13.10 12.12 9.17 — —|_ _STR711FR2T6 
64K 16K No Yes 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4887-ND 15.58 13.80 11.13 _ —| STR712FROT6 
128K 32K No Yes 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4514-ND 16.16 14.65 11.62 = —| STR712FR1T6 
256K 64K No Yes 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4515-ND 18.88 17.11 13.57 _ —|  _STR712FR2T6 
64K 16K No No 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4888-ND 8.97 8.19 6.48 = —|__STR715FROT6 
256K 16K Yes Yes 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5645-ND 25.28 22.91 18.17 _— —| STR730FZ2T6 
128K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5139-ND 17.46 16.16 12.23 = —| STR730FZ1T7 
256K 16K Yes Yes 112 144-LFBGA -40°C ~ 105°C. 497-5644-ND 25.28 22.91 18.17 — —| STR730FZ2H6 
256K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5140-1-NDt 31.58 28.63 22.71 360 7817.04| STR730FZ2T7 
128K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5141-1-NDt 26.59 24.10 19.12 540 8974.80| STR731FV1T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5142-ND 29.92 27.12 21.51: = —| STR731FV2T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5646-ND 23.94 21.70 17.21 = —| STR731FV2T6 
128K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5143-1-NDt 23.01 20.86 16.54 360 5694.48] STR735FZ1T7 
256K 16K Yes No 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5647-ND 21.06 19.09 15.14 = —| STR735FZ2T6 
256K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5144-1-NDt 26.34 23.87 18.93 360 6518.16| STR735FZ2T7 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5648-ND 19.94 18.07 14.33 _ —| STR736FV2T6 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5146-1-NDt 24.93 22.60 17.92 540 8413.20| STR736FV2T7 

Flash 256K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 105°C. 497-5650-ND 17.35 15.37 12.39 = —| STR750FV2T6 
64K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5749-ND 13.77 12.20 9.84 _— —| STR750FVOT6 
128K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5750-ND 14.90 13.20 10.65 = —| STR750FV1T6 
256K 16K Yes Yes 72 100-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5649-ND 17.35 15.37 12.39 = —|_STR750FV2H6 
64K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5755-ND 13.37 11.84 9.55 _ —| STR751FROT6 
128K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5756-ND 14.50 12.85 10.36 = —| STR751FR1T6 
256K 16K Yes No 38 64-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5651-ND 16.78 14.87 11.99 = —| STR751FR2H6 
256K. 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5652-ND 16.78 14.87 11.99 =. —| STR751FR2T6 
256K 16K No Yes 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5653-ND 16.78 14.87 11.99 = —|__STR752FR2T6 
256K 16K No No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5654-ND 15.87 14.06 11.34 _— —| STR755FR2T6 
64K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5757-ND 13.02 11.54 9.31 = —| STR755FVOT6 
128K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5758-ND 14.16 12.55 10.12 — —| STR755FV1T6 
256K 16K No No 72 100-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5871-ND 16.44 14.56 11.74 = —| STR755FV2H6 
256K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5759-ND 16.44 14.56 11.74 =. —| STR755FV2T6 
256K 64K No Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6275-ND 16.60 15.05 11.94 = —| STR910FAM32Xx6 
256K 64K No Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6276-ND 17.64 15.99 12.68 —_ —| STR910FAW32Xx6 
256K 64K No Yes 80 144-LFBGA -40°C ~ 80°C 497-6277-ND 18.46 16.74 13.28 = —| _STR910FAZ32H6 
256K 96K Yes Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6278-ND 17.85 16.18 12.83 = —| STR911FAM42x6 
512K 96K Yes Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6279-ND 19.93 18.06 14.33 = —| STR911FAM44X6 
256K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6280-ND 18.47 16.74 13.28 = —| STR911FAW42x6 
512K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6281-ND 20.97 19.01 15.07 = —|__STR911FAW44Xx6 
256K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6283-ND 19.51 17.69 14.03 = —| STR912FAW42x6 
256K 96K Yes Yes 80 144-LFBGA -40°C ~ 80°C 497-6285-ND 20.35 18.45 14.63 = —|  STR912FAZ42H6 
128K 32K Yes Yes 80 48-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6287-ND 11.38 10.08 8.13 _— —| STM32F101CBT6 
128K 32K Yes Yes 80 48-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6288-ND 13.44 11.91 9.60 = —|  STM32F103CBT6 

t+ CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


32-Bit ARM Kits and Tools 
STR7 KickStart Kits from IAR 


IAR KickStart Kits™ are cost effective and complete evaluation and development systems in a single package that are 
designed to help you to a flying start with all the necessary hardware and software you need to design, implement and 
test your application. 

Kit Includes: * STR7 Development Board « J-Link-KS — IAR Systems’ USB-to-JTAG Debugger * CD containing Embedded 
Workbench® for ARM — IAR’s easy-to-use, powerful integrated development environment that seamlessly integrates a 
complete range software tools in a comprehensive toolkit, recognized for its efficient code generation and unique debugging 
properties. It includes the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and many useful sample 
projects covering the full range of STR7 peripherals 


497-4550-ND (STR711-SK/IAR) — ROHS Compliant. - $299.00 
497-5047-ND (STR730-SK/IAR) ............060ceeeee $298.75 
497-4886-ND (STR712-SK/IAR) — ROHS Compliant . - $299.00 


STR7 REva Starter Kits from Raisonance 


The REva starter kits from Raisonance are cost effective and complete solutions for evaluating and starting application 
development with ST microcontrollers. 

Kit Package Includes: * REva Mother Board: Universal evaluation board designed to easily and quickly evaluate a range 
of ST microcontrollers. The mother board provides a host of evaluation features including LEDs, push buttons, switches, 
temperature sensor, potentiometer and interfaces for |2C, SPI and UART. » REva Daughter Boards: Dedicated boards that 
contain all the specific components for a given microcontroller, including the MCU itself, a clock selector and other device 
dependant features. * RLink: In-circuit debugger/programmer, featuring USB host interface. The RLink is attached to the 
REva mother board so that no additional connection cables are required for in-circuit programming and debugging with 
the REva. In addition, the user can power the MCU, REva evaluation board and the RLink all from the USB connection. 
 Raisonance’s RIDE: The full-featured Integrated Development Environment, which provides seamless integration of C and 
Assembler tools and a full-featured debug interface. 


497-5048-ND (ST7232X-SK/RAIS) . . $189.94 
497-5049-ND (ST7FLITE-SK/RAIS) . $148.75 
497-4889-ND (STR71X-SK/RAIS) — ROHS Compliant..............6.00. 00.00 cc eee ee cece eee ees $199.00 


STR71x Evaluation Board 


The STR710-EVAL board is a complete development platform for the STR71x series. The STR710-EVAL board is a cost 
effective, flexible and open design to demonstrate the capability of the STR71x series of flash microcontrollers and to 
enable rapid evaluation of the STR71x devices and available peripherals. It includes the high performance STR710FZ2T6 
ARM7TDMITM device that boasts 2Mbits embedded flash with “best-in-class” random access time, 64KB on-chip high 
speed SRAM as well as up to 10 serial communication interfaces, including USB and CAN. 

The STR710-EVAL board includes SRAM and flash memory on the EMI to enable full freedom in development of large 
programs before custom hardware is designed. It integrates a 2x16 LCD, LED's, UART, CAN, USB interfaces, piezo buzzer 
and test buttons to create a versatile stand alone test platform. A wide choice of development tool support is readily 
available, including tools from: STMicroelectronics and 3rd parties. 


497-4516-ND (STIRZAOSEVAL) i cicuisss siutdndsisyaatiatnea snaa en netenieh penlediete st th Maat eed nedae aloha $300.00 


STR750 Evaluation Board 


The STR750 Evaluation Board (STR750-EVAL) is a complete, development platform for STMicroelectronic’s ARM® core- 
based STR75xF microcontrollers. Based on a cost effective, flexible and open design, it allows easy demonstration of 
STR75xF capabilities and enables rapid evaluation of the microcontroller’s peripheral and other features. 

It includes the high performance STR750F microcontroller, which is based on the ARM7TDMI-S core and includes USB 
2.0 compliant port with full speed data transmission, CAN 2.0A/B compliant interface, 3 UART channels, internal Flash and 
internal SRAM memory. 

The STR750-EVAL features a complete range of connectors and hardware features for developing applications based 
on STR75xF peripherals including motor control, USB and RS232 connectors, microphone, speaker, joystick and LCD 
display. 

The STR750-EVAL uses a JTAG standard interface to connect to your host PC via any of a range of in-circuit emulators 
(ICE) for ARM core-based microcontrollers. 

Features: © Three 5V power supply options: Power jack, USB connection or daughter board * RTC « Audio play and record 
«3 RS232 connectors, one with hardware flow control * USB 2.0 compliant with full speed (12Mb/s) data transmission 
*CAN 2.0A/B connection * Inductor Motor Control connector with 6 PWM output and Emergency Stop * Debug and 
programming support via 20-pin JTAG connector * Dot-matrix LCD module Joystick with 4-direction control and selector 
« Extension connectors for daughter board or wrapping board 

497-5748-ND (STIRZ5S0:EVAL): i032: ccamsiisdtoneasegeheanedtacabscaassdibebsbaaetieseradesdsatedang $239.00 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ky 32-Bit ARM Kits and Tools (cont.) 
Hitex Starter Kit for STR7 


The Hitex Starter Kits for ST ARM® are complete, full-featured solutions for starting application development 
and evaluating the features of STMicroelectronic’s ARM® core-based microcontrollers. They come with all 
the hardware and software developers need to start developing applications for STR7 and STR9 devices, 
including full-featured evaluation board, target microcontroller, Tantino JTAG interface and the HiTOP5 
Integrated Development Environment with GNU C/C++ toolset. 

Starter Kit Architecture: * Tantino: In-circuit debugging and programming tool for ARM7TDMI™ and 
ARM966E™ core-based microcontrollers features USB host interface and industry standard JTAG application 
board interface ¢ Hitex Evaluation Board: Full-featured evaluation board with target microcontroller is 
designed for quick and easy evaluation of a complete range of microcontroller features such as Ethernet, 
USB, CAN, UART, I2C and SPI as well as the ADC peripheral. Power supply is included. * HiTOP5 Software: 
Hitex’s integrated development environment that drives the hardware and offers a full range of project 
management, source code editing and debugging features from an intuitive graphical interface. Includes the 
GNU C/C++ toolset for compiling application source files. The starter kit comes with 16K code-size limited 
version of the HiTOPS5 IDE. HiTOP5 also supports the Tanto in-circuit debugging tool and Tanto Port Trace for 
STR9Q microcontrollers with Embedded Trace Macrocell 

Starter Kit Key Features: * Tantino: * USB interface to host PC *JTAG standard interface »* Supports 
ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers »* HiTOP5: * GNU C/C++ Toolset * HiSIM 
instruction simulator for ARM® + Projected management « Integrated editor ¢ High-level language debugging 
* Trace support ¢ Drives both Tantino and Tanto JTAG interfaces 


497-5751-ND (STR750-SK/HIT) .. $198.75 


| Love ST Mini Development Board 


The | Love ST Mini Development Board contains an STR750 microcontroller, 16 LEDs, 2 skin-conductance 
pads which can be used as buttons, and an STR711 controlling the USB port and the JTAG functions. 

The board will run for several hours on the lithium battery mounted on the bottom of the board. No external 
JTAG debugger probe is necessary. Simply connect a mini-USB cable to the board and load the KickStart 
edition of [AR Embedded Workbench for ARM to Flash and debug your STR750 application. 


497-5988-ND (STR750-LOVE):ii.iccsiencsteciisutssakisavacssdeteseauasdasiedasiataeishacesreiiess $33.25 


STZB-SK/RAIS REva 
ZigBee Starter Kit 


The STZB-SK/RAIS REva ZigBee Starter Kit is one of Raisonance’s low-cost solutions designed 
to help developers add wireless connectivity to their ST7 microcontroller-based applications using 
STMicroelectronics’ SN260 single-chip ZigBee wireless networking device. 

With the included SNRCM-260 module, EmberZnet ZigBee plug-and-play SPI interface, developers can turn 
their REva mother boards into wireless application nodes and explore the possibilities of networking their 
microcontroller applications. 


Starter Kit includes: * SNRCM-260 module * EmberZnet stack * ST EZSP and HAL libraries * REva 
mother board and embedded RLink * STR711F daughter board * ST7FLITE3 daughter board * Raisonance 
RIDE * GNU C/C++ compiler for ARM « Raisonance C compiler for ST7 


497-5990-ND  (STZB-SKIRAIS) 00.0.0... .0ccscccsceeseseseseseeeseeeeeseteteneesesnseseessseeeeeees $400.00 
Hitex STM32 


RokS 
Performance Stick 


The Hitex STM32-Performance Stick is a complete, low-cost evaluation and development package that 
provides a fast and easy introduction to the capabilities of ST’s ARM®Cortex™-M3 core-based STM32 
family of microcontrollers. It is specifically designed to help application designers explore STM32 features 
and performance characteristics (low power modes, clock controls, wake up states, etc.), but can also be 
connected to extension boards with hardware features for evaluation of device peripherals or development 
of an application. 


497-6289-ND (STIM3210B-PFSICK) ais sncdstecpwtanesscaasesnateduasetnodaeenaedaduedcniesinadioanais $65.17 


Keil Starter Kit for 
STR7 and STR91xF 


The Keil starter kits are complete solutions for starting application development and evaluating 
STMicroelectronic’s families of ARM® core-based microcontrollers. They come with all the hardware and 
software you need to start developing applications for the STR7 ARM7TDMI™ and STR9 ARM966E™ core- 
based microcontrollers. The kits come complete with evaluation board and target microcontroller, the ULink™ 
USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer Keli’s uVision3 integrated development environment for ARM 
and the 16KB code-size limited version of the ARM RealView Compilation Tools. 

Starter Kit Architecture: * ULink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with 
uVision3, allowing users to download the application to the target and debug it while it runs on the ST ARM 
core-based microcontroller on the evaluation board * Evaluation Board: An application board that provides 
a full range of features (I/Os, ADC, UART, SPI, USB...etc.) to help users evaluate and start developing 
applications for the included microcontroller * Keil Development Software: A suite of software tools for 
developing and debugging applications for STR7 and STR@ including: * uVision3 integrated development 
environment integrating the ARM RealView Compilation Tools and Keil’s debugging software so that users 
can quickly and easily develop and debug their applications while they run on a target microcontroller. * ARM 
RealView Compilation Tools (RVCT) 16K code-size limited version of the optimizing C/C++ compiler for ARM 
core-based microcontrollers Starter Kit Key Features: * ULink: * USB interface to the host PC * 20-pin 
JTAG application interface * Supports ARM7TDMI and ARM966E core-based microcontrollers. 


497-5753-ND (STR750-SK/KEIL). 
497-5066-ND (STR91X-SK/KE]).. 


$198.75 
$198.75 


STR910 Family Evaluation Board 


The STR910 evaluation board (STR910-EVAL) is a complete development platform for the STMicroelectronic’s 
ARM® core-based STR91xF. Based on the ARM966E-S® core. 

The STR91xF includes Pre-Fetch Queue and Branch cache, full speed USB 2.0 compatible port, Ethernet 
100/10 interface, embedded MAC, CAN2.0B compliant interface, a large Dual Bank Flash memory, a large 
SRAM and many peripherals. It includes a STR910F microcontroller, pre-loaded demonstration software and 
a full range of hardware features to help you evaluate device peripherals (Motor control, IrDA, USB, Ethernet, 
CAN,...etc.) and develop your own applications. Extension headers make it possible to easily connect a 
daughter board or wrapping board for your specific application. 

Features: * Three 5V power supply options: Jack, USB connection or a Daughter board * RTC with tamper 
detection * Audio play and record * 3 RS232 connectors with support of full modem control on one connector 
* Infrared Data Access (IrDA) * USB 2.0 compliant with full-speed (12Mb/s) data transmission * CAN 2.0B 
connection » Inductor Motor Control connector with 6 PWM output, emergency stop and Tachometer input 
* IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connection * Debug support via 20-pin JTAG connector * 38-pin ETM 
connector for optional trace module »* Dot-matrix LCD module * Joystick with 4-direction control and selector 
¢ Extension connectors for daughter board or wrapping board 


497-5067-ND (STROIO°EVAL).3c.icsctdeessiaenidsiccaactenazeraececeadeansadiebwacdadeniaracir tase $278.75 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


REva Starter Kit for STR7 and STR9 


The REva Starter Kits (STR71X-SK/RAIS, STR730-SK/RAIS, STR91X-SK/RAI) are Raisonance’s complete, 
low-cost solutions for starting application development and evaluating the features of STMicroelectronic’s 
ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers. Kits come with all the hardware and software 
developers need to start developing applications for STR7 and STR9 devices, including the REva evaluation 
board, microcontroller(s), embedded RLink JTAG in-circuit debugger/programmer and Raisonance Integrated 
Development Environment (RIDE). 


Starter Kit Architecture: 


¢ Embedded RLink: In-circuit debugging and programming tool with JTAG application board interface and 
USB connection to the host PC * REva Motherboard: Universal evaluation board designed for quick and 
easy evaluation of a complete range of device features. It is powered from the RLink’s USB connection to the 
host PC * REva Daughter Boards: Interchangeable boards featuring different target microcontrollers, make 
it easy to evaluate and develop applications for a complete range of MCUs from a single evaluation platform 
¢ RIDE Software: Raisonance’s integrated development environment drive the hardware and offers seamless 
control of all software development tools (compiler, assembler, linker, debugger, etc.) from an intuitive graphical 
interface. Fully integrates control of the GNU C/C++ tools. The starter kit comes with the 16K code size limited 
version of RIDE « REva Starter Kits: Based on the same mother/daughter board design, with embedded 
RLink, and driven by RIDE are available for the ST7 and uPSD 8-bit microcontroller families Starter Kit Key 
Features: ¢ Embedded RLink: « USB interface to host PC » Industry standard JTAG application interface 
¢ REva Motherboard: * One standard SO-DIMM connector to plug in daughter boards » Digital and analog 
/O evaluation features, including on-board LEDs, buttons, switches, external analog connector, temperature 
sensor and potentiometer * 2G EEPROM and bus * RS232 driver and 2 DB9 connectors * Prototyping area 
¢ VDD settings for 1.8V, 3.3V and 5V * USB powered, no external power required 


497-5754-ND (STR750-SK/RAIS) — RoHS Compliant 
497-5064-ND (STR91X-SK/RAI) 


- $198.75 
- $198.75 


KickStart Starter Kit for 
STR7 and STR9 


The KickStart Kits™ (STR711-SK/IAR, STR712-SK/IAR, STR730-SK/IAR, STR731-SK/IAR and STR91x- 
SK/IAR) are IAR’s complete, cost-effective solutions for starting application development and evaluating 
STMicroelectronic’s ARM® core-based microcontrollers. They come with all the hardware and software you 
need to start developing applications for a full range of STMicroelectronic’s ARM7TDMI™ and ARM966E™ 
core-based microcontrollers. The kits include the KickStart Development Board with target microcontroller, 
the IAR JLink USB-to-JTAG debugger and IAR Embedded Workbench® for ARM (EWARM) integrated 
development environment with the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and 
sample projects for all device peripherals. 


Starter Kit Architecture: * JLink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with 
EWAR\M, allowing you to download the application to your target and debug it while it runs on your ST ARM 
core-based microcontroller * KickStart Development Board: « Evaluation board that provides a full range 
of features (I/Os, ADC, UART, SPI, (2c, USB, etc.) to help you evaluate and start developing applications 
for the included microcontroller * The board is powered from the JLink’s USB connection with the host 
PC *IAR Development Software: A suite of software tools for all phases of application development that 
includes: * [AR Embedded Workbench for ARM integrated development environment with the KickStart 32KB 
C/C++ compiler to build the application and the C-SPY™ debugger for debugging the application while it runs 
on your micrcontroller * VisualSTATE® 20-state version of IAR’s graphical design environment with C/C++ 
code generator for developing application code based on machine states. 


Starter Kit Key Features: * JLink: * Supplies power from USB connection via pin 19 of the JTAG connector 
(no additional power supply required). * Download speed up to 50KB/sec * Maximum JTAG speed 8MHz 
* Auto speed recognition * 20-pin standard JTAG connector * USB and 20-pin flat cable included ¢ Level 
shifter for 3.3V to 5V conversion (STR73X-SK/IAR, STR91X-SK/IAR) * Supported platforms: Microsoft® 
Windows® 2000 and XP 


497-5752-ND (STR750-SK/IAR)..........0.0csccccsces es ee eee aces eeeeseeeene nee eeeeeeneteeteseeneneee $298.75 
497-5065-ND (STROIX-SK/IAR)............0ccccccecec ec ee een eeeeeeec nsec seneneeeeeseenenenseseeneneee $298.75 


STM3210B-EVAL Evaluation Board 


The STM3210B-EVAL is a complete development platform for the STM32F10x (128K) series of 
ARM®Cortex™-M3 core-based microcontrollers. It provides a cost effective, flexible and open design 
ideal for demonstrating the capabilities of the STM32F10x devices and rapidly evaluating device features 
and available peripherals. It includes an STM32F10x device with high performance ARM®Cortex™-M3, 
full speed USB 2.0 interface, CAN 2.0A/B compliant interface, 2 channels 12C, 2 channels SPI, 3 channels 
USART with smart card support, internal 20Kbyte SRAM and 128Kbyte flash. The STM3210B-EVAL board 
includes a complete range of hardware features for evaluating microcontroller performance and starting 
development of a wide range of applications. Features include MicroSD card, serial flash, USB, CAN, I2C, 
RS232, IrDA, induction motor control connector, TFT color LCD and more. 

The board features industry standard JTAG connector allowing developers to choose from a wide variety of 
development tools from third party tool suppliers. 


497-6048-ND (STIM8210B-EVAL) a. icissccsncicdtseetbebeanneoanctead sdeanadcaneseaneaiebadcanenbee $210.00 


STM3210E-EVAL Evaluation Boards 


The STM32 evaluation boards provide complete development platforms for the STM32F10xB (128K) and 
STM32F10xE (512K) series of ARM®Cortex™-M3 core-based microcontrollers. They provide cost effective, 
flexible and open design solutions ideal for demonstrating device capabilities and rapidly evaluating features 
and peripherals. They include an STM32 microcontroller with high performance ARM®Cortex™-M3, full 
speed USB 2.0 interface, CAN 2.0A/B compliant interface, 12C, SPI, USART with smart card support and 
internal SRAM and Flash memory. 

The evaluation boards include a complete range of hardware features for evaluating microcontroller 
performance and starting development of a wide range of applications. Features include MicroSD card, 
serial Flash, USB, CAN, 12C, RS232, IrDA, induction motor control connector, TFT color LCD, audio play/ 
record circuit. For the STM32F10xE, the board also includes a wide range of external memory. 

The boards feature industry standard JTAG connector allowing developers to choose from a wide choice of 
development tools from third-party tool suppliers. In addition, the STM32F10xE board includes a high density 
20-pin connector so that users can take advantage of tools offering runtime trace. 


497-6438-ND (STIMS240E-EVAL) ics wwicsc asada tiieec sawed tbleadasedeniwaaneea ates enduedivieeennde $208.75 


Development Tools 


STM3210B-PRIMER is a complete, ultra low cost kit for evaluation and application development. 

STM32103B-D/RAIS is a daughter card that converts the STM3210B-SK/RAIS to the Performance line. 
497-6049-ND (STM3210B-PRIMER) 
497-6047-ND (ST32103B-D/RAIS) .. 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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kyy 32-Bit ARM Kits and Tools (cont.) 
STM3210B Starter Kits 


STM3210B Starter kits are complete sets of hardware and software designed to help users discover device 
features and start application development easily. 


STM3210B-SK/HIT Hitex Kit — STM32 starter kit with HiTOP5 development software, GNU C/C++ 
compiler, debugger and USB stick with STM32 device, evaluation features and integrated in-circuit debugging/ 
programming capabilities. Extension boards allow evaluation of additional device features. 
STM3210B-SK/IAR IAR Kickstart Kit™ for STM32 with IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM — 32K 
code-size limited edition), IAR C/C++ compiler, [AR J-Link (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer and 
evaluation board for STM32. 

STM3210B-SK/KEIL Keil Starter Kit for STM32 with RealView Microcontroller Development Kit for ARM (16K 


code-size limited version) with ARM C/C++ compiler, ULINK (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer and 
evaluation board for STM32. 

STM3210B-SK/Raisonance REva Starter Kit for STM32 with RIDE (32K code-size limited version for Cortex 
core), GNU C/C++ compiler, debugger, RLink (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer, demonstration 
motherboard and daughterboard with STM32 target device. 


497-6050-ND (STM3210B-SK/HIT).. .. $117.04 
497-6051-ND (STM3210B-SK/IAR).. $238.75 
497-6052-ND (STM3210B-SK/KEIL) -. $181.25 
497-6053-ND (STM3210B-SK/RAIS).... $208.75 


STM32 Cortex™ Microcontrollers and Tools 


The STM32 family of 32-bit Flash microcontrollers is based on the breakthrough ARM®Cortex™-M3 core, 
which is specifically developed for embedded applications requiring a combination of high performance, low 
power and low cost. The STM32 family benefits from the Cortex ™-M3 architectural enhancements (including 


the Thumb-2® instruction set) that deliver improved performance combined with better code density, and 
a tightly coupled nested vectored interrupt controller that significantly speeds response to interrupts, all 
combined with industry-leading power consumption. 


Program RAM No. of vO Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(KBytes) | (KBytes) Timers Ports Voltage Package Range (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 
32 6 2 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-6054-ND 8.93 7.33 6.19 STM32F101C6T6 
32 6 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6057-ND 9.59 7.88 6.65 STM32F101R6T6 
32 10 2 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 105 497-6062-ND 9.66 8.56 6.90 STM32F103C6T6 
32 10 2 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6064-ND 11.39 9.35 7.89 STM32F103R6T6 
64 10 3 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-6055-ND 9.24 8.19 6.60 STM32F101C8T6 
64 10 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6058-ND 9.94 8.81 7.10 STM32F101R8T6 
64 10 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6060-ND 11.38 10.08 8.13 STM32F101V8T6 
64 20 3 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 105 497-6063-ND 11.38 10.08 8.13 STM32F103C8T6 
64 20 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6065-ND 12.22 10.82 8.73 STM32F103R8T6 
64 20 3 80 2~3.6 100-LFBGA -40 ~ 105 497-6067-ND 13.72 12.16 9.80 STM32F103V8H6 
64 20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 105 497-6068-ND 13.72 12.16 9.80 STM32F103V8T6 
128 16 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6059-ND 11.94 10.58 8.53 STM32F101RBT6 
128 16 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6061-ND 13.37 11.85 9.55 STM32F101VBT6 
128 20 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6066-ND 14.21 12.59 10.15 STM32F103RBT6 
128 20 3 80 2~3.6 100-LFBGA -40 ~ 105 497-6069-ND 15.86 14.05 11.33 STM32F103VBH6 
128 20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 105 497-6070-ND 15.86 14.05 11.33 STM32F103VBT6 
512 48 4 112 2~3.6 144-LQFP -40 ~ 85 497-6439-ND 14.32 10.74 9.53 STM32F101ZET6 
512 48 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6440-ND 13.12 12.14 9.19 STM32F101VET6 
512 48 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6441-ND 12.34 11.42 8.64 STM32F101RET6 
512 64 4 112 2~3.6 144-LQFP -40 ~ 85 497-6442-ND 16.16 14.95 11.32 STM32F103ZET6 
512 64 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6443-ND 14.98 13.86 10.49 STM32F103VET6 
512 64 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6444-ND 14.04 12.99 9.83 STM32F103RET6 


Soflec 


MICROSYSTEMS 


inDART Series and Starter Kits 


Development Tools 
for the EmbeddedWorld 


inDART SERIES: 

They are a powerful entry-level tool for Freescale Semiconductor, Inc. (Formerly Motorola SPS) MCU-based 
systems. INDART takes advantage of Metroworks CodeWarrior Integrated Development environment and 
the ISP (In-System Programming) feature to program the flash memory of the Freescale family of MCUs. 
InDART provides you with everything you need to download (program), in-circuit emulate and debug end- 
user code. Full speed program execution allows you to perform hardware and software testing in real-time. 
Features: * Low cost and easy to use kits * ISP/ICP programming * USB interface « In-circuit debugging 
Kit Includes: * inDART board and demo board with prototyping area * USB Cable * Software CodeWarrior 
CD and Softec System CD * Getting started guide 


STARTER KITS: 

These starter kits are entry-level tools which allow you to get familiar with the different Freescale 
Semiconductor, Inc. (formerly Motorola SPS) microcontrollers. These kits along with the included 
CodeWarrior software allow for easy write, compile, download, in-circuit emulation and debug of user code. 
Includes a prototyping area to develop your own small applications. 

Features: * Low cost and easy to use kits * Full-speed program execution for hardware and software testing 
¢ In-circuit debug and emulation Serial interface 

Kit Includes: * Evaluation board with prototyping area * Starter guide * Serial cable 


ST5 and ST7 Development Kits 


The easy-to-use inDART series development kits are powerful entry-level tools for ST5 and ST7 based 
systems. These kits give you the ability to write, compile, download and in-circuit emulate and debug your 
code. Supports ISP (in-system programming) to program the flash on the target MCU. 


Features: 
« Low cost and easy to use * ISP/ICP programming * USB Interface « In-circuit debug 


Kit Includes: 


*inDART board, Demo board, Starter guide, CodeWarrior, STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze 
software 


Digi-Key Price SofTec 
Description Part No. Each Part No. 
ST52F Design Kit..................0:00cceee 520-1018-ND 299.00 | INDART-STX/500 
ST72F321, F521 Design Kit ............... 520-1020-ND 349.00 | INDART-STX/521 
ST7FLITE1x, ST7FLITE2x Design Kit..... 520-1022-ND 299.00 | INDART-STX/LITE2 
ST72C1xx, 2xx Design Kit ................. 520-1024-ND 249.00 | INDART-ST72C254 
ST72C3xx Design Kit .................20005 520-1025-ND 249.00 | INDART-ST72C334 


Devices Digi-Key Price | Soffec 
Supported Part No. Each | Part No. 
HCcos 
MC68HC908GPxx, MC68HC908GTxx..... 520-1001-ND 299.00 | INDART-HC08/GP 
MC68HC908GRxx, MC68HC908GZxx..... 520-1002-ND 299.00 | INDART-HC08/GZ 
MC68HC908GZ32, 48, 60 ...............065 520-1003-ND 299.00 | INDART-HC08/GZ64 
MC68HC908UKXX .... 2. eee cece eee eee 520-1004-ND 299.00 | INDART-HC08/JK 
MC68HC908ULXX..... 2... e cece eee e ee eee 520-1005-ND 299.00 | INDART-HCO8/JL 
MC68HC908APXX....... 2... e cece cece eee 520-1007-ND 299.00 | INDART-HC08/AP 
HCcsos 
MC9S08GB60 520-1009-ND 299.00 | INDART-HCS08/GB 
MC9S08RG60.. 520-1029-ND 299.00 | INDART-HCS08/RG60 
HCS12 
MO9S12682 on cciieesncevaasieveusese tse ele 520-1011-ND 499.00 | INDART-HCS12/C32 
IMCOS12D R256. aes sis saciesassieesuisieee ielere’e 520-1012-ND 499.00 | INDART-HCS12/DP256 
MC9OS12E128....2sccccssiadscrsaadinasaianest 520-1013-ND 499.00 | INDART-HCS12/E128 
Starter Kits 
MC68HC908QY4..... 2... eee e cece eee eee 520-1028-ND 99.00 | PK-HCO8QY4 
MC9SO8GB60 ................ecece eee eee 520-1014-ND 99.00 | PK-HCSO8GB60 
MC9OS12XDPS12 iiss ace vessevenmeseiseeen 520-1032-ND 395.00 | SK-S12XDP512-A 


ST5 and ST7 Tools 


IPL-ST7: 
This Dynamic Link Library includes all low-level functions that allow users to set up and perform commands 
and functions from the DataBlaze user interface within their own windows application 


PK-ST7FLITE2: 

Entry level tool which allows you to get started with the ST7FLITE2 MCU. Features: ¢ Real-time code 
execution ¢ In-circuit debugging » In-system programming and debugging * Demo area * Prototyping area 
Kit Includes: * Evaluation board * USB cable * STVD7, CodeWarrior, and Cosmic C Software 
* “Quickstart” poster * User's manual 


AK-ST7FMC: 

Demonstrates how effectively the ST7FMC of microcontrollers can be used in real-world motor control 
applications. Kit Includes: ¢ Motor control board * BLDC Motor »¢ In-Circuit debugger/programmer 
¢ Optoisolation board * Motor cable, power supply cable, USB cable, ISP Cables » “System Software” 
CD-ROM ° “Quickstart” poster * User’s manual 


Digi-Key Price SofTec 
Description Part No. Each Part No. 
Programming Library for ST7................+ 520-1026-ND 360.00 | IPL-ST7 
ST7FLITE2 Starter Kit . 520-1030-ND 99.00 | PK-ST7FLITE2 
ST7MC Application Kit. 520-1031-ND 695.00 | AK-ST7FMC 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HC705 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC705 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC » 8- bit accumulator 


Microcontrollers — 


8 and 16 Bit 


* 8-bit index register * 16-bit stack pointer * On-chip oscillator * 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit 


MFT timer * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes Available SPI, SCI, SIOP or CAN « Eight addressing modes 


EPROM/ Operating | Max. Bus 
RAM |EEPROM| OTP Voltage Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)| (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D Timer Serial PWM coP (V) (MHz) (°C) | Package | Part No. al 25 100 | Part No. 
64 = 1.2K | 14 = MFT, RTI = = Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 20-DIP_| MC68HC705J1ACPE-ND® 3.88 2.73 2.49 | MC68HC705J1ACPE 
_ 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 1 IC, 10C SIOP _ Y 3.3, 5.0 2.1 |-40 ~ 125] 28-PDIP | MC705P6AMPE-ND® 6.33 4.45 3.65 | MC705P6AMPE 
_ 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 11C, 10C SIOP. _ Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 28-DIP | MC705P6ACPE-ND® 5.78 4.06 3.71 | MC705P6ACPE 
176 _ 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 1 IC, 10C SIOP ol Y 3.3, 5.0 2A -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6ACDWE-ND® 5.78 4.43 3.71 | MC705P6ACDWE 
= 4.6K | 21 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SIOP. = Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6AMDWE-ND® 6.33 4.45 4.06 | MC705P6AMDWE 
192 = 4K 32 _| 8-Ch., 8-Bit 8-Bit SCI/SPI = — | 30-55 21 -40 ~ 85 | 44-PQFP | MC705SR3CFBE-ND® 15.80 13.23 11.88 | MC705SR3CFBE 
_ 8.0K | 31 = 16-Bit, 11C, 1 OC | SCI, SPI _ ry 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC705C8ACPE-ND® 10.25 8.49 7.75 | MC705C8ACPE 
304 _— 8.0K | 31 — 2-Ch. SCI/SPI = Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 44-PLCC | MC68HC705C8ACFNE-ND@ 10.25 8.49 7.75 | MC68HC705C8ACFNE 
= 8K+8K| 31 = 2-Ch. SCI, SPI = Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 42-DIP_| MC68HC705C8AB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8AB 
352 _— 16K | 31 = 16-Bit, 11C, 1.0C | SCI, SPI = Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC705C9ACPE-ND® 11.59 10.63 9.70_| MC705C9ACPE 
512 496 16K | 62 |8-Ch., 16-Bit 4-Ch. SCI = Y 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 80-PQFP | MC68HC705L5FUE-ND® 16.26 12.88 12.23 _| MC68HC705L5FUE 
528 256 82K | 32 | 8-Ch., 8-Bit 16-Bit SCI, CAN | 2-Ch., 8-Bit] Y | 4.5-5.5 4.0 _|-40 ~ 125] 64-PQFP | MC705X32MFUE4RCT-ND@§ 26.74 20.98 19.76 | MC705X32MFUE4R 
@ ROHS Compliant §CutTape +4 Tape and Reel 


HC711 Family — 8-Bit 


Features: © 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with 


built in prescaler * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes «SPI, SCI © Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides *8 x8 


multiply 
RAM |EEPROM | EPROM/OTP Operating | Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) (Bytes) Timer 0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | PartNo. 1 100 Part No. 
_— 4K 16-Bit, RTI 32 - 5.0 3.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC68HC711D3CFNE2-ND 10.95 9.17 8.24 MC68HC711D3CFNE2 
192 — 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 105 44-PLCC | MC68HC711D3VFNE2-ND 11.49 9.62 8.64 MC68HC711D3VFNE2 
— 4K 16-Bit 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC711D3CFNE2RCT-ND§ 11.18 8.46 7.80 MC711D3CFNE2R 
= 4K 16-Bit 32 = 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC_ | MC711D3CFNE2RTR-ND$ 3300.75/450 MC711D3CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RCT-ND§ 18.77 14.20 13.09 MC711E9CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RTR-ND$ 5539.05/450 MC711E9CFNE2R 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68S711E9CFNE2-ND 20.38 18.70 17.06 MC68S711E9CFNE2 
512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC711E9CFNE3-ND 19.48 17.87 16.31 MC68HC711E9CFNE3 
512 32K 16-Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC__| MC68HC711E9CFNE2-ND 18.54 17.01 15.52 MC68HC711E9CFNE2 
512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68711E20CFNE2-ND 26.50 24.32 22.19 MC68711E20CFNE2 
768 512 20K 8-Ch., 16-Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC__| MC68711E20CFNE4-ND 29.17 26.76 24.42 MC68711E20CFNE4 
640 24K 8-Ch., 16-Bit 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC | MC711K4CFNE4-ND 30.61 27.93 25.09 MC711K4CFNE4 
§CutTape + Tape and Reel 


HC11 Family — 8-Bit 


Features: « Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler * COP watchdog protection * Low power STOP and 


WAIT modes * SPI, SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer 


and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM | EEPROM Operating | Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) PWM Timer i) Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 

512 — 16-Bit, RTI, PWM 38 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNE-ND 15.70 14.41 17.81 | MC68HC11A1MFNE 

256 512 _ 16-Bit, RTI, PWM 38 5.0 3.0 -40 ~125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNERCT-ND§ 15.99 12.10 11.15 | MC68HC11A1MFNER 
512 = 16-Bit, RTI, PWM 38 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC_| MC68HC11A1MFNERTR-ND¥. 6023.25/450 MC68HC11A1MFNER 

512 512 See Timer 16-Bit, RIT, PWM 38 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC_| MC68HC11E1CFNE2-ND 11.41 9.56 8.59 | MC68HC11E1CFNE2 

768 640 2-Ch., 16-Bit 16-Bit, RTI, PWM 37 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC [| MC68HC11K1CFNE4-ND 18.73 17.09 15.36_| MC68HC11K1CFNE4 
640 4-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 37 5.0 40 -40 ~ 85 80-PQFP_ | MC68L11K1FUE2-ND 18.73 17.09 15.36 | MC68L11K1FUE2 

1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 5.0 2.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MCHC11F1CFNE2-ND 12.24 10.25 9.21 | MCHCT1FICFNE2 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit , RTI, PWM 30 5.0 3.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MCHC11F1CFNE3-ND 13.29 12.20 11.13 | MCHC11F1CFNES 

§CutTape + Tape and Reel 


M68HC908 Family — 8-Bit 


The MC68HCO08 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann 
architecture. Features: * Enhanced HC05 Programming Model ¢ Extensive loop control functions * 16 Addressing modes 
16-bit Index Register and Stack Pointer * Memory to memory data transfers * Object-code compatible with Freescale's 
68HCO05 architecture for easy migration »* Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 
16-bit Stack Pointer and stack relative addressing » Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and 
use Memory: ¢ In-application, In-circuit Re-Programmable Flash Memory (1.5K to 16K Bytes) * 128 to 512 Bytes of random 
access memory (RAM) Peripherals: * Two/Four-Channel, 16-bit Timer with selectable input capture, output compare or 
pulse width modulation (PWM) » Internal Clock Oscillator reduces board space and system costs by eliminating external 


components * Flexible 1/0 allows direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce 
system costs » System Protection features, including Watchdog Timer and On-chip Low Voltage Detect/Reset to help 
reduce cost and increase reliability 

68HC9080T4 Demonstration Board (M68DEMO09080T4) This demo board enables you to use the included CodeWarrior 
Development Studio Special Edition to modify demo code or develop new code using ASM or C, then program the Flash, 
and debug in real time all with no additional hardware Features: * Battery-Powered 8-pin QT4 Device * LEDs for user 
feedback * Potentiometer for A/D Input * Push Buttons for user Input » Access to all I/O for user-provided prototyping 
Software demo with application code utilizing the A/D, timers, and 1/0 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 

2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT1CPE-ND® 2.02 1.23 1.07 MC68HC9080T1 CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-DIP MC68HC908QT1VPE-ND® 2.14 1.30 1.13 MC68HC9080T1VPE 
2-Ch., 16-Bit 5 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT1CDWE-ND® 2.02 1.23 1.07 MCHC9080T1CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MCL908QT1CDWERCT-ND§ 2.17 1.32 1.14 MCL908QT1CDWER 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP_ | MCL908QT1CDWERTR-ND@$ 2010.00/2,000 MCL908QT1CDWER 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT1MDWE-ND® 2.22 1.36 1.17 MCHC9080T1MDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT1CPE-ND® 2.02 1.23 1.07 MC68HC9080T1CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT1VDWE-ND® 2.14 1.30 1.13 MCHC9080T1VDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CP-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CP 

128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CPE-ND® 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT2CPE-ND® 2.43 1.48 1.28 MCHLC908QT2CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-DIP MC68HC908QT2MPE-ND® 2.66 1.62 1.40 MC68HC908QT2MPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT2CDWE-ND® 2.43 1.48 1.28 MCHC9080T2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC9080T2VDWE-ND® 2.54 1.55 1.34 MCHC9080T2VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP_ | MC68HC908QY1CPE-ND® 2.28 1.39 1.20 MC68HC908QY1CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY1VPE-ND® 2.40 1.46 1.26 MC68HC908QY1VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY1CDWE-ND® 2.28 1.39 1.20 MCHC908QY1CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY1MDWE-ND® 2.51 1.53 1.32 MCHC908QY1MDWE 

RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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oe , Microcontrollers — 8 and 16 Bit Reel” 
F* FrECSCALE|  wosssca08 Famity —o-Bit (con 
semiconductor 
Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package | Part No. ‘i 25 100 Part No. 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY1CDTE-ND® 2.54 1.55 1.34 MC68HC908Q0Y1CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC68HC908QY1VDTE-ND® 2.66 1.62 1.40 MC68HC9080Y1VDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC9080Y2CPE-ND® 2.69 1.64 1.41 MC68HC908QY2CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP | MC68HC908QY2MPE-ND® 2.95 1.80 1.64 MC68HC908QY2MPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY2VPE-ND® 2.83 1.73 1.49 MC68HC9080Y2VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY2CDWE-ND® 2.69 1.64 1.41 MCHC9080Y2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP_ | MCL908QY2CDWE-ND® 2.69 1.64 1.41 MCL908QY2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY2MDWE-ND® 2.95 1.80 1.55 MCHC908QY2MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDTE-ND® 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QY2CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP | MCL908QY2CDTE-ND® 2.86 1.74 1.51 MCL908QY2CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC68HC908QY2MDTE-ND® 3.15 1.92 1.66 MC68HC908QY2MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QL3CDWE-ND® 4.48 2.72 2.60 MC9080L3CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL3MDTE-ND® 5.20 3.66 3.02 MC9080L3MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC908QL3VDTE-ND® 4.95 3.01 2.87 MC908QL3VDTE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT4CPE-ND® 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT4CPE-ND® 2.86 1.74 1.51 MCHLC908QT4CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT4CDWE-ND® 2.86 1.74 1.51 MCHC908QT4CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT4MDWE-ND® 3.15 1.92 1.66 MCHC908QT4MDWE 
428 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT4VDWE-ND® 3.00 1.83 1.58 MCHC9080T4VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY4CPE-ND® 3.03 1.94 1.76 MC68HC908QY4CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP__| MC68HC908QY4MPE-ND® 3.33 2.14 1.93 MC68HC9080Y4MPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC9080Y4VPE-ND® 3.18 2.04 1.84 MC68HC908QY4VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY4CDWE-ND® 3.03 1.94 1.76 MCHC9080Y4CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC_ | MCHC908QY4MDWE-ND® 3.33 2.14 1.93 MCHC9080Y4MDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP | MC908QY4MDWERCT-ND@§ 3.53 2.27 2.05 MCc9080Y4MDWER 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 40 ~ 125 16-PDIP_| MC908QY4MDWERTR-ND + 1830.00/1,000 MCc9080Y4MDWER 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4CDTE-ND® 3.33 2.34 1.93 MC68HC908QY4CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 0~70 32-LQFP | MC908QF4FJ-ND 5.48 3.32 3.18 MC908QF4FJ 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908QF4CFJ-ND 5.73 3.48 3.32 MC908QF4CFJ 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MC908QL4MDWE-ND® 5.48 3.85 3.18 MC908QL4MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL4MDT-ND 6.75 3.49 3.34 MC908QL4MDT 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch,, 10-Bit | 3.0~55 8.0 -40~125 | 16-TSSOP | MC9O8QL4MDTE-ND® 575 3.69 3.34 | MC9O8QL4MDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB4CDTE-ND® 2.63 1.85 1.69 MC908QB4CDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QB4CDWE-ND® 2.83 1.73 1.58 MC9080B4CDWE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC908QB4CPE-ND® 2.83 1.73 1.58 MC9080B4CPE 
4-Ch., 16-Bit 14 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QB4MDTE-ND@ 2.63 2.02 1.85 MC9080B4MDTE 
2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4MDTE-ND® 3.65 2.35 2.12 MC68HC908QY4MDTE 
2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4VDTE-ND® 3.50 2.25 2.03 MC68HC9080Y4VDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB8CDTE-ND@ 2.95 2.08 1.90 MC9080B8CDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QB8CDWE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC908QB8CDWE 
256 8K 4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC908QB8CPE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC908QB8CPE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERCT-ND@§ 2.93 1.88 1.76 MC908QB8CDWER 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO_ | MC908QB8CDWERTR-ND@$ 1685.00/1,000 MC908QB8CDWER 
12K 2-Ch., 16-Bit 32 6-Ch., 10-Bit | __33~50 8.0 ~40 ~ 85 64-OFP | MC908LJ12CFUE-ND® 6.64 5.50 5.02 | MC908LJ12CFUE 
2-Ch., 16-Bit 23 12-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL16CDWE-ND® 4.03 2.59 2.34 MC908JL16CDWE 
512 2-Ch., 16-Bit 23 12 Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908JL16CPE-ND® 4.30 2.61 2.50 MC908JL16CPE 
16K 2-Ch., 16-Bit 26 13 Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JL16CFJE-ND® 3.18 2.92 2.67 MC908JL16CFJE 
2-Ch., 16-Bit 26 13-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-DIP_ | MC908JL16CSPE-ND® 4.43 3.11 2.84 MC908JL16CSPE 
4-Ch., 16-Bit 14 10-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QC16CDXE-ND® 3.58 2.52 2.30 MC9080C16CDXE 
Accessories 
Demo Board for 9080 MCU 68HCO8 Series. M68DEMO9080T4-ND 35.81 29.98 24.97 M68DEMO0908QT4 
Demo Board for MC908JL16. DEMO908JL16-ND 56.53 _ _ DEMO908JL16 
Demo Board for MC908JL16. DEMO908JL16E-ND® 56.53 _ _ DEMO908JL16E 
Demo Board for MC9080C16 DEMO09080C16-ND 80.78 = = DEMO908QC16 
Evaluation Board for MC908QL4.. M68EVB908QL4-ND 338.48 287.71 253.86 M68EVB9080L4 


@ RoHS Compliant 


§ Cut Tape 


HC908 Family — 8-Bit 


Features: © 68HC08 CPU with Flash memory * Fully upward code compatible with the 68HC05 family for easy migration * Fully static design allowing operation down to DC » 16-bit index register * 16-bit stack pointer * 1, 2, 4 or 6 channel 16-bit 
timers with built in prescalers * COP watchdog protection * Low-power STOP and WAIT modes » Available USB, SPI, SCI, CAN2, 120 and ESCI » Available A/D converter * 16 addressing modes * LVI (Low Voltage Inhibit) supply voltage monitor 
© 16/8 divide * 8x 8 multiply * 68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Area Network) interface conforms to CAN 2.0B 


$ Tape and Reel 


Operating Max. Bus 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 

15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JK1ECDWE-ND® 3.61 2.20 2.01 |MC908JK1ECDWE 
15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 20-SOIC | MC908JK1EMDWE-ND® 3.45 2.43 2.10|MC908JK1EMDWE 
6 _ 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC908QT1ACDWE-ND® 2.02 1.23 1.07 |MC908QT1ACDWE 
6 = 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP | MC908QT1ACPE-ND@ 2.02 1.23 1.07 |MC908QT1ACPE 
6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC908QT2ACDWE-ND® 2.43 1.48 1.28 |MC908QT2ACDWE 
6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DFN | MC908QT2ACFQE-ND® 271 1.66 1.43 /MC908QT2ACFQE 

1.5K 128 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP | MC908QT2ACPE-ND@ 2.43 1.48 1.28 |MC908QT2ACPE 
16 _ 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-TSSOP| MC908QY1ACDTE-ND® 2.54 1.55 — 1.34|/MC908QY1ACDTE 
16 — 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY1ACDWE-ND® 2.28 1.39 1.20|/MC908QY1ACDWE 
16 = 1-Ch. SPI 2.7 ~ 5.5 8.2 -40 ~ 85 16-DIP__| MC908QY1ACPE-ND® 2.28 1.39 1.20 |MC908QY1ACPE 
14 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-TSSOP| MC908QY2ACDTE-ND® 2.86 1.74 1.51 /MC908QY2ACDTE 
14 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY2ACDWE-ND® 2.69 1.64 1.41 |/MC908QY2ACDWE 
14 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~ 5.5 8.2 -40 ~ 85 16-DIP_| MC908QY2ACPE-ND® 2.69 1.64 1.41 |MC908QY2ACPE 

128 12 = 2-Ch. = 2.0 4.0 -40~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908RF2MFA-ND 6.88 4.92 4.47 |MC68HC908RF2MFA 

13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908KX2CDWE-ND® 4.88 2.96  2.83|MC908KX2CDWE 

2K 192 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 16-SOIC | MC908KX2MDWE-ND® 5.38 3.26 3.12 |MC908KX2MDWE 
13 4-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 16-PDSO | MC908KX2MDWERCT-ND@§ 5.58 3.39 3.23 |MC908KX2MDWER 
13 4-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 | 16-PDSO | MC908KX2MDWERTR-ND@$ 2895.00/1,000 MC908KX2MDWER 
15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 5.0 8.0 -40 ~ 85 20-DIP_ | MCHC908JK3ECPE-ND® 4.13 2.90 2.65 |MCHC908JK3ECPE 
23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 20-DIP_ | MCR908JK3ECPE-ND® 4.13 2.90 2.65 |MCR908JK3ECPE 
15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. =- 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JK3ECDWE-ND® 3.16 2.90 2.65 |MC908JK3ECDWE 
23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. - 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JL3ECDWE-ND@ 6.25 3.69 3.37 |MC908JL3ECDWE 

4K 128 23 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908JL3ECFAE-ND® 5.63 3.42 3.26 |MC908JL3ECFAE 
23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 3.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908JL3ECPE-ND@ 5.25 3.69 3.37 |MC908JL3ECPE 
6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC908QT4ACDWE-ND® 2.86 1.74 1.51 |MC908QT4ACDWE 
6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.2 -40 ~ 85 8-DFN | MC908QT4ACFQE-ND® 3.15 1.92 1.66 |MC908QT4ACFOQE 
6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.2 -40 ~ 85 8-DIP_ | MC908QT4ACPE-ND® 2.86 1.74 1.51 |MC908QT4ACPE 

@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit Disi@Reel” 


semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Operating Max. Bus 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 
14 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40~85 | 16-TSSOP | MC908QY4ACDTE-ND® 3.33 2.14 1.93/MC908QY4ACDTE 
128 14 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7~55 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY4ACDWE-ND® 3.03 1.94 1.76 |MC908QY4ACDWE 
14 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~ 5.5 8.2 -40 ~ 85 16-DIP_| MC908QY4ACPE-ND® 3.03 1.94 1.76 |MC908QY4ACPE 
4K 256 26 — 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908KK3ECPE-ND® 3.30 2.12 — 1.92|MC908KK3ECPE 
26 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908KL3ECDWE-ND@ 4.20 2.70 2.44|MC908KL3ECDWE 
384 21 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.2 -40~85 | 32-LQFP | MC68HC908GR4CFAE-ND® 5.63 3.42 3.26 |MC68HC908GR4CFAE 
21 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC_| MC908GR4CDWE-ND® 5.63 3.42 3.26 |MC908GR4CDWE 
7.5K 384 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 32-LQFP_| MCHC908GR8CFAE-ND® 7.03 5.82 4.57 |MCHC908GR8CFAE 
128 18 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 5.0 8.0 -40~125 | 20-DIP_| MC68HC908LB8MPE-ND® 5.73 4.10 3.73|MC68HC908LB8MPE 
192 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908KX8CDWE-ND® 6.75 4.33 3.91 |MC908KX8CDWE 
13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 5.0 8.0 -40~ 125 | 16-SOIC | MC908KX8MDWE-ND® 6.37 5.28 4.14 |MC908KX8MDWE 
37 al 2-Ch. USB1.1 4.0~55 6.0 -40 ~ 85 20-DIP | MC68HC908JB8JPE-ND® 2.83 1.99 1.82 |MC68HC908JB8JPE 
21 _ 2-Ch. USB1.1 5.0 3.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JB8ADWE-ND® 2.78 1.96 1.78 |/MC908JB8ADWE 
37 =_ 2-Ch. USB1.1 5.0 3.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908JB8FBE-ND® 3.20 2.25 2.06 |MC908JB8FBE 
13 — 1-Ch. USB1.1 5.0 3.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JB8JDWE-ND® 2.75 1.94 1.77|MC908JB8JDWE 
16 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JK8CDWE-ND® 6.15 3.62 3.31 |MC908JK8CDWE 
15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MCHC908JK8CPE-ND® 5.15 3.62 3.31 |MCHC908JK8CPE 
23 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JL8CDWE-ND® 5.53 4.24 3.21 |MC908JL8CDWE 
23 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC9085JL8CDWERCT-ND@§ 4.82 3.99 3.64|MC908JL8CDWER 
23 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JL8CDWERTR-ND@$ 3287.00/1,000 MC908JL8CDWER 
23 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC68HC908JL8CFAE-ND® 6.05 4.26 3.67 |MC68HC908JL8CFAE 
26 13-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MC68HC908JL8MFAE-ND® 5.65 4.68  4.04|MC68HC908JL8MFAE 
256 26 _ 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9O08EY8CFAE-ND® 5.31 3.79 3.45 |MC908EY8CFAE 
26 — 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MC908EY8MFAE-ND®@ 5.84 417 3.79|MC908EY8MFAE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 45~55 8.0 -40~105 | 32-LQFP | MC9O8EY8AVFJE-ND® 4.93 3.47 3.16 |MC908EY8AVFJE 
12 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908MR8CDWE-ND® 5.73 4.75 4.33 |MC9O08MR8CDWE 
12 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908MR8CPE-ND® 5.73 4.75 4.33 |MC908MR8CPE 
16 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 5.0 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MCHC9O08MR8MFAE-ND® 6.31 5.22 4.77 |MCHC908MR8MFAE 
16 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 5.0 8.0 -40~105 | 32-LQFP | MCHC908MR8VFAE-ND@ 6.03 4.99 4.56 |MCHC908MR8VFAE 
15 13-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI 5.0 8.0 -40~125 | 20-SOIC | MC908JK8MDWE-ND®@ 5.68 3.99 3.64/MC908JK8MDWE 
8K 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP_| MC908JL8CPE-ND® 5.53 3.89 3.55 |MC908JL8CPE 
23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-DIP | MC68HC908JL8CSPE-ND® 6.10 4.29 3.92 |MC68HC908JL8CSPE 
14 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SPI, SCI 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 16-DIP | MC908QB8MPE-ND®@ NEW! 3.05 1.96 1.85 |/MC908QB8MPE 
14 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 16-TSSOP | MC908QY8CDTE-ND® 3.50 2.25 2.03 |MC908QY8CDTE 
16 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 16-SOIC_| MC908QY8CDWE-ND® 3.28 2.10 1.90|MC908QY8CDWE 
21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908GRECDWE-ND® 7.01 5.01 4.55 |MC908GR8CDWE 
21 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP_ | MC908GR8CPE-ND® 7.01 5.80 4.55 |MC908GR8CPE 
21 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MCHC908GR8ACFAE-ND® 7.01 5.01 4.55 |MCHC908GR8ACFAE 
26 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~ 85 | 28-TSSOP | MC908QC8CDRE-ND® NEW! 3.20 2.06 —1.95|MC908QC8CDRE 
18 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 20-TSSOP | MC908QC8CDSE-ND@ NEW! 3.15 2.02 1.92 |MC908QC8CDSE 
384 14 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC908QC8CDTE-ND® 3.13 2.20 2.01 |MC908QC8CDTE 
14 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908QC8CDXE-ND® 3.10 2.18 — 1.99|MC908QC8CDXE 
18 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908QC8CDYE-ND® 2.39 2.20 2.01 |MC908QC8CDYE 
26 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908QC8CDZE-ND® 3.15 2.22 — 2.02|MC9080C8CDZE 
26 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 | 28-TSSOP | MC908QC8MDRE-ND® 3.50 2.46 — 2.25|MC908QC8MDRE 
18 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 | 20-TSSOP | MC908QC8MDSE-ND® 3.48 2.45 — 2.23|MC908QC8MDSE 
512 36 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP_| MC908GT8CFBE-ND@ 7.43 6.15 4.83 |MC908GT8CFBE 
30 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP_ | MC908AP8CBE-ND® 6.25 4.79 3.62 |MC908AP8CBE 
32 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9O08AP8CFBE-ND® 6.25 4.79  3.62|MC908AP8CFBE-ND 
1K 37 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC68908GZ8CFAE-ND® 5.73 4.75 4.33 |MC68908GZ8CFAE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, CAN2 5.5 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC68908GZ8CFJE-ND@ 5.73 4.75 4.33 |MC68908GZ8CFJE 
21 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC68908GZ8CFJERCT-ND@§ 5.90 446  4.17|MC68908GZ8CFJER 
21 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3.0 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC68908GZ8CFJERTR-NDO$ 8006.00/2,000 MC68908GZ8CFJER 
2K 39 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. USB, I2C 3.3 6.0 -40 ~ 85 64-QFP_| MC908LD641FUE-ND® 11.15 9.23 8.42 |MC908LD64IFUE 
384 21 _ 2-Ch. USB, SCI 4.0~5.5 6.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JB12DWE-ND® 4.13 2.65 — 2.39|MC908JB12DWE 
21 = 2-Ch. USB, SCI 4.0 ~5.5 6.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JB12JDWE-ND® 4.55 2.92 2.64|MC908JB12JDWE 
30 11-Ch., 10-Bit 4-Ch. 12C, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP_ | MC908SR12CBE-ND® 8.49 6.07 5.52 |MC908SR12CBE 
33 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. 12C, SCI 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908SR12CFAE-ND@ 8.49 6.07 5.52 |MC908SR12CFAE 
42K 33 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. 12C, SCI 5.0 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908SR12MFAE-ND® 9.34 7.74. 6.07 |MC908SR12MFAE 
512 20 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 52-QFP_ | MC68HC908LJ12CFB-ND 8.83 5.98 5.57 |MC68HC908JL12CFB 
20 4-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. IRSCI, SPI 5.0 8.0 -40~ 85 | 52-LQFP | MC908LJ12CFBE-ND@ NEW! 6.93 6.02 4.75 |MC908LJ12CFBE 
32 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 64-LQFP | MC908LJ12CPBE-ND® 6.64 5.50 5.02 |MC908LJ12CPBE 
32 6-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 64-LQFP | MCL908LJ12CPBE-ND® 6.64 5.02 4.51 |MCL908LJ12CPBE 
32 6-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_| MC68HC98LJ12CFUE-ND® 6.64 5.50 5.02 | MC68HC98LJ12CFUE 
21 _ 2-Ch. USB, SCI 4.0~5.5 6.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JB16DWE-ND® 3.43 241 2.20 |MC908JB16DWE 
384 21 _ 2-Ch. USB, SCI 4.0~5.5 6.0 -40 ~85 | 32-LQFP | MC908JB16FAE-ND@ 2.64 2.43 2.22|MC908JB16FAE 
21 = 2-Ch. USB, SCI 4.0 ~5.5 6.0 -40~85 | 20-SOIC_ | MC908JB16JDWE-ND® 3.40 2.39 2.19 |MC908JB16JDWE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9O8EY16ACFJE-ND@ 6.28 5.21 4.75 |MC908EY16ACFJE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI 5.0 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MC908EY16AMFJE-ND® 6.92 5.73 5.23 |MC908EY16AMFJE 
36 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP_ | MC908GT16CBE-ND® 9.55 7.91 6.21 |MC908GT16CBE 
36 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 44-PQFP | MC908GT16CFBE-ND® 9.55 7.91 6.21 |MC908GT16CFBE 
26 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 32-LQFP_| MC908JL16CFJERCT-ND§ 4.40 2.83 2.55 |MC908JL16CFJER 
26 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908JL16CFJERTR-ND@$ 4422.00/2,000 MC908JL16CFJER 
26 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 28-TSSOP | MC908QC16CDRE-ND® NEW! 3.75 241 2.28 |MC9080C16CDRE 
512 14 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 16-TSSOP | MC908QC16CDTE-ND® 3.65 2.57 2.35 |MC908QC16CDTE 
18 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908QC16CDYE-ND® 3.60 2.53  — 2.31|MC908QC16CDYE 
18 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~ 85 | 20-TSSOP | MC908QC16CDSE-ND@® NEW! 3.68 2.36 2.23 |MC908QC16CDSE 
26 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908QC16CDZE-ND® 3.68 2.59 2.36 |MC9080C16CDZE 
26 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 | 28-TSSOP | MC908QC16MDRE-ND® 4.13 2.90  2.65|MC9080QC16MDRE 
18 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 | 20-TSSOP | MC908QC16MDSE-ND® 4.05 2.85  2.60/MC908QC16MDSE 
16K 14 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 | 16-TSSOP | MC908QC16MDTE-ND@ NEW! 4.00 2.57 — 2.43|MC908QC16MDTE 
26 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40~ 105 | 28-TSSOP | MC908QC16VDRE-ND@ NEW! 3.95 2.54 2.40|MC908QC16VDRE 
18 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. + 2-Ch. SPI, SCI 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 105 | 20-TSSOP | MC908QC16VDSE-ND® NEW! 3.88 2.49 2.35 |MC908QC16VDSE 
44 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908MR16CFUE-ND® 7.18 5.94  5.42|MC908MR16CFUE 
768 37 9-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.2 -40 ~ 85 56-DIP | MC908MR16CBE-ND® 7.18 5.92 5.41 |MC908MR16CBE 
44 10-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. IRSCI, SPI, 12C 5.0 8.0 -40~105 | 64-QFP_ | MC908MR16VFUE-ND® NEW! 7.83 5.68 5.37 |MC908MR16VFUE 
21 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC68908GR16CFJE-ND® 8.49 5.80 5.52 |/MC68908GRI6CFJE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908GRIG6ACFJE-ND® 8.49 5.80 5.52 |/MC908GR16ACFJE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908GR16MFAE-ND® 9.34 6.38 6.07 |MC908GR16MFAE 
37 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908GR16CFAE-ND® 8.49 7.03 6.42|MC908GR16CFAE 
1K 37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 48-LQFP | MC908GR16ACFAE-ND® 8.49 7.03 6.42 |MC908GR16ACFAE 
32 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908AP16CFBE-ND® 6.88 4.84  3.99|MC908AP16CFBE 
30 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP | MC908AP16CBE-ND® 6.88 4.84  3.99|MC908AP16CBE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC908GP16CFBE-ND® 6.37 4.55  4.14/MC908GP16CFBE 
21 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC68908GZ16CFJE-ND® 6.69 5.54 5.05 |MC68908GZ16CFJE 
21 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908GZ16CFAE-ND® 6.69 5.54 5.05 |MC908GZ16CFAE 
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fo? freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit Digi@Reel’° 
Sd ‘ . 
semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Operating Max. Bus 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 
16K 1K 37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI, SCI 3.0 ~ 5.5 8.0 -40~125 | 48-LQFP_| MC908GZ16MFAE-ND® NEW! 7.68 5.57 5.27 |MC908GZ16MFAE 
40 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 8.0 8.0 -40~85 | 80-PQFP | MC908LJ24CFQE-ND® 8.28 6.86 6.26 |MC908LJ24CFQE 
40 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 7.0 8.0 -40~85 | 64-PQFP | MC908LJ24CFUE-ND® 7.81 6.47 5.90 |MC908LJ24CFUE 
40 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 6.0 8.0 -40~85 | 64-LQFP | MC908LJ24CPBE-ND® 7.81 6.47 5.58 |MC908LJ24CPBE 
24K 768 40 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 80-PQFP | MC908LJ24CPKE-ND® 7.81 6.47 5.30 |MC908LJ24CPKE 
40 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-PQFP_| MC908LK24CFUE-ND® 7.32 6.04 5.52 |MC908LK24CFUE 
40 6-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI, 12C 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 64-LQFP | MC908LK24CPBE-ND® 7.32 6.07 5.54 |MC908LK24CPBE 
40 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40~ 85 | 80-PQFP_| MCHC908LK24CFQE-ND® 7.81 6.47 5.90 |MCHC908LK24CFQE 
33 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GP32CFBE-ND® 11.68 9.67 8.82 |MC908GP32CFBE 
30 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 40-DIP | MC908GP32CPE-ND® 11.68 9.67  8.82|MC908GP32CPE 
512 33 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.2 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC908GP32CFBERCT-ND@§ 11.93 8.52 —7.75|MC908GP32CFBER 
33 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.2 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC908GP32CFBERTR-ND 6389.94/750 MC908GP32CFBER 
31 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP_| MC908GP32CBE-ND® 11.68 8.82 7.92 |MC908GP32CBE 
44 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908MR32CFUE-ND® 9.64 7.98  7.28|MC908MR32CFUE 
768 36 10-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI 5.0 8.2 -40 ~ 85 56-DIP | MC908MR32CBE-ND® 9.64 7.98  7.28|MC908MR32CBE 
36 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40~105 | 56-PDIP | MC908MR32VBE-ND® 10.11 7.64 6.86 |MC908MR32VBE 
44 10-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. IRSCI, SPI, 12C 5.0 8.0 -40~105 | 64-QFP | MC908MR32VFUE-ND® NEW! 10.53 7.64 7.22 |MC908MR32VFUE 
40 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. J1850, SCI, SPI 5.0 8.0 -40~85 | 52-PLCC | MC908AS32ACFNE-ND® 11.39. 10.46  9.54)MC908AS32ACFNE 
51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AB32CFUE-ND® 11.39 9.03 7.95 |MC908AB32CFUE 
51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908AB32CFUERCT-ND@§ 11.68 8.84 8.15 |MC908AB32CFUER 
1K 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908AB32CFUERTR-ND 6588.00/750 MC908AB32CFUER 
32K 50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 5.0 8.4 -40 ~ 85 64-QFP_| MC908AZ32ACFUE-ND@ 12.63 10.46 9.54 |MC908AZ32ACFUE 
50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 5.0 84 -40~125 | 64-QFP | MC908AZ32AMFUE-ND® 13.91 11.51 10.50 |MC908AZ32AMFUE 
29 _- 2-Ch. USB, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 0~70 48-LQFP | MCHC908JW32FAE-ND® NEW! 5.90 3.79 3.58 |MCHC908JW32FAE 
29 = 2-Ch. USB, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 0~70 48-QFN_| MCHC908JW32FC-ND® 5.90 4.15 3.79 |MCHC908JW32FC 
21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908GR32ACFAE-ND® 8.92 7.38 — 6.74/MC908GR32ACFAE 
21 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908GR32ACFJE-ND® 8.92 7.38 — 5.79|MC908GR32ACFJE 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908GR32ACFUE-ND® 9.24 6.30 6.00 |MC908GR32ACFUE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI 3.6 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908GZ32CFJE-ND® 7.18 5.94  5.42|MC908GZ32CFJE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_| MC908GZ32CFUE-ND® 7A1 6.14 5.60 |MC908GZ32CFUE 
30 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP | MC68HC908AP32CB-ND 7.43 5.31 4.83 | MC68HC908AP32CB 
30 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP | MC908AP32CBE-ND® 7.43 6.15  5.62|MC908AP32CBE 
9K 32 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC908AP32CFBE-ND® 7.43 6.15  4.83|MC908AP32CFBE 
32 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 44-LQFP | MC908AP32CFAE-ND® 7.43 6.15 4.83 |MC908AP32CFAE 
32 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 64-QFP | MC908AB32MFUE-ND® 12.52 9.47 8.74|MC908AB32MFUE 
32 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~105 | 64-QFP_| MC908AB32VFUE-ND@ 11.95 9.04 8.34 |MC908AB32VFUE 
1K 32 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 5.0 6.0 -40 ~ 85 42-DIP_| MC908BD48IBE-ND@ 5.90 4.89 4.46 |MC908BD48IBE 
21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908GR48ACFAE-ND® 9.98 8.26 7.54 |MC908GR48ACFAE 
48K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908GR48ACFJE-ND® 9.98 6.81 6.48 |MC908GR48ACFJE 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908GR48ACFUE-ND® 10.30 8.53 6.69 /MC908GR48ACFUE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3.6 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908GZ48CFAE-ND® 7.96 6.59 6.02 |MC908GZ48CFAE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_| MC908GZ48CFUE-ND® 8.19 6.79 5.86 |MC908GZ48CFUE 
42 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 5.0 8.4 -40~85 | 52-PLCC | MC908AS60ACFNE-ND@ 16.76 14.03  11.69|/MC908AS60ACFNE 
50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 5.0 8.4 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908AZ60ACFUE-ND@ 16.76 15.38 14.03 |MC908AZ60ACFUE 
50 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 5.0 84 -40~125 | 64-QFP | MC908AZ60AMFUE-ND® 18.44 16.92 14.60 |MC908AZ60AMFUE 
52 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 5.0 8.4 -40 ~ 85 64-QFP | MC9O08AS60ACFUE-ND® 16.76 15.38 13.27 |MC908AS60ACFUE 
21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP_| MC908GR60ACFAE-ND® 11.04 9.14 7.17 |MC908GR60ACFAE 
21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908GR60ACFJE-ND® 9.96 7.53  6.95|MC908GR60ACFJE 
60K 2K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908GR60ACFUE-ND® 10.30 7.80 7.19|MC908GR60ACFUE 
37 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908GZ60CFAE-ND® 8.77 7.26 6.63 |MC908GZ60CFAE 
37 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908GZ60MFAE-ND® 9.64 7.98  7.28|MC908GZ60MFAE 
37 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3.6 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC908GZ60CFJE-ND@ 8.77 7.26 6.63 |MC908GZ60CFJE 
53 20-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908GZ60CFUE-ND® 8.16 7.49 6.83 |MC908GZ60CFUE 
52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI 5.0 84 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AZ60ACFUERCT-ND@§ 17.04 12.89 11.89 |MC908AZ60ACFUER 
52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI 5.0 8.4 -40 ~ 85 64-QFP_| MC908AZ60ACFUERTR-ND@$ 10119.30/750 MC908AZ60ACFUER 
6IK 2K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI 5.0 8.4 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC908AZ60AVFUR2CT-ND§ 17.89 13.53 12.47 |MC908AZ60AVFUR2 
52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI 5.0 8.4 -40 ~ 85 64-QFP_| MC908AZ60AVFUE-ND® 17.60 16.15 13.94 |MC908AZ60AVFUE 
30 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 42-DIP | MC908AP64CBE-ND® 9.55 7.91 6.21 |MC908AP64CBE 
64K 2K 32 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC908AP64CFBE-ND® 9.55 7.91 6.21 |MC908AP64CFBE 
32 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 48-LQFP | MC908AP64CFAE-ND® 9.55 7.91 7.22 |MC908AP64CFAE 
RSO8KA — RoHS Compliant 
2 — 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 6-DFN | MC9RSO8KA1CDB-ND 1.07 8 -44|MCORSO8KA1CDB 
4 — 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MC9RSO8KA1CPC-ND 78 8 -44|MCORSO8KA1CPC 
1K 63 4 =_ 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9RSO8KA1CSC-ND 85 54 .50 | MC9RSO8KA1CSC 
4 _ 1-Ch. _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC ) MC9RSO8KA1CSCRCT-ND§ 92 8 -44|MCORSO8KA1CSCR 
4 = 1-Ch. = 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9RSO8KAICSCRTR-ND$ 1022.50/2,500 MC9RSO8KA1CSCR 
2 — 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 6-DFN | MC9RSO8KA2CDB-ND 92 68 .54 |MC9RSO8KA2CDB 
2K 63 4 _ 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MC9RSO8KA2CPC-ND 98 23 .58 | MC9RSO8KA2CPC 
4 = 1-Ch. (8-Bit) = 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC_| MC9RSO8KA2CSC-ND 92 58 54 |MC9RSO8KA2CSC 
4K 128 14 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. 12¢ 5.0 10.0 -40~85 | 16-SOIC | MC9RSO8KA4CWG-ND NEW! 1.23 719 .75 |MCORSO8KA4CWG 
18 12-Ch., 10-Bit 1-Ch. 126 5.0 10.0 -40~85 | 20-SOIC | MC9RSO8KA4CWJ-ND NEW! 1.33 85 .81 |MC9RSO8KA4CWJ 
8K 254 14 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. 12¢ 5.0 10.0 -40~85 | 16-SOIC | MC9RSO8KA8CWG-ND NEW! 1.33 85 .81 |MCORSO8KA8CWG 
NEW! MC9SO8AC — RoHS Compliant NEW! 
38 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC8CFDE-ND 3.13 2.01 1.90 | MC9SO8AC8CFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC8CFGE-ND 3.05 1.96 1.85 |/MC9SO8AC8CFGE 
8K 700 22 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8AC8CFJE-ND 2.88 1.85 1.75 |/MC9SO8AC8CFJE 
38 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC8MFDE-ND 3.43 2.20 2.08 |MC9SO8AC8MFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC8MFGE-ND 3.35 2.15 — 2.04|MC9SO8AC8MFGE 
22 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 126 5.0 20.0 -40~85 | 32-LQFP_| MC9SO8AC8MFJE-ND. 3.13 2.01 1.90 |MC9SO8AC8MFJE 
38 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC16CFDE-ND 3.35 2.15  2.04|MC9SO8AC16CFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC16CFGE-ND 3.28 2.10 — 1.99|MC9SO8AC16CFGE 
16K 1K 22 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8AC16CFJE-ND 3.08 1.98 1.87 |MC9SO8AC16CFJE 
38 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC16MFDE-ND 3.70 2.38 — 2.25|MC9SO8AC16MFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC16MFGE-ND 3.60 2.31 2.19 |MC9SO8AC16MFGE 
22 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40 ~125 | 32-LQFP_| MC9SO8AC16MFJE-ND 3.38 2.17 2.05 |MC9SO8AC16MFJE 
38 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC32CFDE-ND 3.80 2.68 — 2.44|MC9SO8AC32CFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC32CFGE-ND 3.73 2.62 — 2.39|MC9SO8AC32CFGE 
32K 2K 22 6-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8AC32CFJE-ND 3.63 2.55 2.33 |MC9SO8AC32CFJE 
54 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8AC32CFUE-ND 4.08 2.87 — 2.62|MC9SO8AC32CFUE 
54 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~ 85 | 64-LQFP_| MC9SO8AC32CPUE-ND 4.15 2.92 2.67 |MC9SO8AC32CPUE 
38 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC48CFDE-ND 3.95 2.78 — 2.54|MC9SO8AC48CFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC48CFGE-ND 3.88 2.73 2.49|MC9SO8AC48CFGE 
48K 2K 22 6-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8AC48CFJE-ND 3.78 2.66 2.43 |MC9SO8AC48CFJE 
54 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8AC48CFUE-ND 4.23 2.97 2.71 |MC9SO8AC48CFUE 
54 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8AC48CPUE-ND 4.33 3.04 2.78 |MC9SO8AC48CPUE 
60K 2K 38 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC60CFDE-ND 4.10 2.63 2.49 |MC9SO8AC60CFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC60CFGE-ND 4.00 2.57 2.43 |MC9SO8AC60CFGE 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Microcontrollers — 8 and 16 Bit Digi@Reel’ 
Semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Operating Max. Bus 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)/ 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 100 |Part No. 
22 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8AC60CFJE-ND 3.90 2.51 2.37 |MC9SO8AC60CFJE 
60K 2K 54 6-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC60CFUE-ND 4.48 2.87 — 2.72|MC9SO8AC60CFUE 
54 16-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8AC60CPUE-ND 4.38 2.81 2.66 |MC9SO8AC60CPUE 
34 16-Ch., 10-Bit 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC96CFGE-ND 3.75 3.15 — 2.84/MC9SO8AC96CFGE 
96K 6K 56 16-Ch., 10-Bit 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC96CFUE-ND 7.00 4.25 4.06 |MC9SO8AC96CFUE 
71 16-Ch., 10-Bit 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~ 85 | 80-LQFP | MC9SO8AC96CLKE-ND 5.43 3.29 3.15 |MC9SO8AC96CLKE 
34 16-Ch., 10-Bit 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AC128CFGE-ND 4.04 3.39 3.06 |MC9SO8AC128CFGE 
128K 8K 54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC128CFUE-ND 7.53 4.57 4.36 |MC9SO8AC128CFUE 
71 16-Ch., 10-Bit 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 80-LQFP | MC9SO8AC128CLKE-ND 4.46 3.74 3.38 |MC9SO8AC128CLKE 
MC9S08JM — RoHS Compliant 
33 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8JM32CLD-ND 4.25 3.77 3.26 |MC9SO08JM32CLD 
30K 2K 37 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8JM32CGT-ND 3.83 3.32  3.04|MC9SO8JM32CGT 
51 12-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9S08JM32CQH-ND 3.94 3.41 3.13 |MC9S08JM32CQH 
51 12-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40~85 | 64-LQFP_| MC9SO8JM32CLH-ND 3.94 3.41 3.13 |MC9SO8JM32CLH 
33 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8JM60CLD-ND 417 3.84 3.50 /MC9SO8JM60CLD 
60K 4K 37 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8JM60CGT-ND 4.25 3.56 3.22 |MC9SO8JM60CGT 
51 12-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8JM60CQH-ND 4.39 3.67 3.32 |MC9SO8JM60CQH 
51 12-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 3.3 24.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8JM60CLH-ND 4.39 4.03 3.68 |MC9SO8JM60CLH 
NEW! Flexis™ MC9SO8QE RoHS Compliant NEW! 
26 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8QE4CLC-ND 1.58 1.45 1.30 /MC9SO8QE4CLC 
12 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-DIP ) MC9SO8QE4CPG-ND 1.44 1.32 1.19 |MC9SO8QE4CPG 
4K 256 12 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8QE4CTG-ND 1.44 1.32 1.19 /MC9SO8QE4CTG 
16 10-Ch., 10-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 20-SOIC | MC9SO8QE4CWJ-ND 2.15 1.38 1.31 /MC9SO8QE4CWJ 
22 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 28-SOIC | MC9SO8QE4CWL-ND 1.56 1.43 1.29|MC9SO8QE4CWL 
26 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8QE8CLC-ND 1.79 1.64 1.47 |/MC9SO8QE8CLC 
12 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-DIP ) MC9SO8QE8CPG-ND 1.67 1.53 1.37 |MC9SO8QE8CPG 
8K 512 12 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8QE8CTG-ND 1.67 1.53 1.37 /MC9SO8QE8CTG 
16 10-Ch., 10-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 20-SOIC | MC9SO8QE8CWJ-ND 1.72 1.58 1.42 |/MC9SO8QE8CWJ 
22 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 28-SOIC | MC9SO8QE8CWL-ND ACE: 1.62 1.46 |MC9SO8QE8CWL 
40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE16CFT-ND 2.98 1.91 1.77 |MC9SO8QE16CFT 
16K 1K 40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8QE16CLC-ND 2.88 1.85 1.67 /MC9SO8QE16CLC 
40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8QE16CLD-ND 2.98 1.91 1.73 |MC9SO8QE16CLD 
40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 28-SOIC_| MC9SO8QE16CWL-ND 2.83 1.82 1.64 |MC9SO8QE16CWL 
40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE32CFT-ND 3.58 2.30 2.08 |MC9SO8QE32CFT 
30K 9K 40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8QE32CLC-ND 3.28 2.10 — 1.90|MC9SO08QE32CLC 
40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8QE32CLD-ND 3.35 2.15  1.95|MC9SO08QE32CLD 
40 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 28-SOIC_| MC9SO8QE32CWL-ND 3.20 2.06 1.86 |MC9SO8QE32CWL 
38 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE64CFT-ND 417 3.84 3.31 |MC9SO8QE64CFT 
64K 4K 26 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8QE64CLC-ND 5.20 4.75  4.27|MC9SO8QE64CLC 
34 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8QE64CLD-ND 5.39 4.93 4.43 |MC9SO8QE64CLD 
54 22-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 64-LQFP_| MC9SO8QE64CLH-ND. 4.46 4.10 3.54 |MC9SO8QE64CLH 
38 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE96CFT-ND 4.52 4.15  3.79|MC9SO8QE96CFT 
96K 6K 34 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8QE96CLD-ND 7.09 5.87 5.36 |MC9SO8QE96CLD 
54 22-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8QE96CLH-ND 4.81 441 3.81 |MC9SO8QE96CLH 
70 24-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 80-LQFP_| MC9SO8QE96CLK-ND 5.09 4.68 4.27 |MC9SO8QE96CLK 
38 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE128CFT-ND 4.88 449 3.87 |MC9SO8QE128CFT 
128K 8K 34 10-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8QE128CLD-ND 6.36 5.81 5.22 |MC9S08QE128CLD 
54 22-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8QE128CLH-ND 5.17 4.75  4.10|/MC9S08QE128CLH 
70 24-Ch., 12-Bit 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40~85 | 80-LQFP | MC9SO8QE128CLK-ND 5.46 5.01 4.33 |MC9SO8QE128CLK 
HC9S08 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. _ 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MC9SO8QD2CPC-ND® 1.24 1.15 1.05 /MC9SO8QD2CPC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. = 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QD2CSC-ND® 1.63 85 .77 |MC9SO08QD2CSC 
128 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. = 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 8-PDIP | MC9SO8QD2MPC-ND® 1.30 1.20. 1.09 |/MC9SO8QD2MPC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. _ 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 8-SOIC | MC9SO8QD2MSC-ND® 1.30 1.20. 1.09|/MC9SO08QD2MSC 
2K 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. _ 2.7 ~5.5 8.0 -40~105 | 8-PDIP | MC9SO8QD2VPC-ND® 1.30 1.20. 1.09 |/MC9SO8QD2VPC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. _ 2.7 ~ 5.5 8.0 -40~105 | 8-SOIC | MC9SO8QD2VSC-ND® 1.26 1.16 1.06 /MC9SO8QD2VSC 
5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 1.8 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QA2CDNE-ND® NEW! 1.53 98 .93 |MC9SO8QA2CDNE 
160 § 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 1.8 10.0 -40 ~ 85 8-QFN | MC9SO8QA2CFQE-ND@® NEW! 1.58 1.01 .96 | MC9SO8QA2CFQE 
5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 1.8 10.0 -40 ~ 85 8-DIP__| MC9SO8QA2CPAE-ND® NEW! 1.63 1.05 .99 |MC9SO8QA2CPAE 
23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 3.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MCR9O8JL3ECDWE-ND® 5.25 3.69 3.37 |MCR908JL3ECDWE 
128 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MCR9O8JK3ECDWE-ND® 4.13 2.90 2.65 |MCR908JK3ECDWE 
§ 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI 3.0 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QA4CDNE-ND@® NEW! 1.68 1.08 1.02 /MC9SO8QA4CDNE 
5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI 3.0 10.0 -40 ~ 85 8-QFN | MC9SO8QA4CFQE-ND® NEW! 1.73 11 1.05 | MC9SO8QA4CFQE 
5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI 3.0 10.0 -40 ~ 85 8-DIP | MC9SO8QA4CPAE-ND® NEW! 1.63 1.05 .99 |MC9SO8QA4CPAE 
6 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~125 | 8-SOIC | MC9SO8QD4MSC-ND® NEW! 1.95 1.26 1.19]MC9SO08QD4MSC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP__| MC9SO8QD4CPC-ND@ 1.34 1.23 1.13 |MC9SO8QD4CPC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QD4CSC-ND® 1.53 94 .85 |MC9SO8QD4CSC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 1-Ch. = 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 8-PDIP | MC9SO8QD4MPC-ND® 1.59 1.46  1.34)/MC9SO8QD4MPC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 1.8 20.0 -40~105 | 8-SOIC | MC9SO8QD4VSC-ND® 1.44 1.32 1.21 |/MC9SO8QD4VSC 
4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 1.8 20.0 -40 ~ 105 8-DIP | MC9SO8QD4VPC-ND® 1.49 1.38 1.26 |/MC9SO8QD4VPC 
6 4-Ch., 10-Bit = = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QG4CDNE-ND® 1.46 1.34 1.22 |MC9SO8QG4CDNE 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8QG4CDTE-ND® 1.21 111 1.01 | MC9SO8QG4CDTE 
4K 14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG4CFFE-ND® 1.63 1.50 1.37 |MC9SO08QG4CFFE 
256 14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 24-QFN | MC9SO8QG4CFKE-ND® 1.82 1.67 1.53 |MC9SO8QG4CFKE 
6 4-Ch., 10-Bit =_ = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 8-QFN-D | MC9SO8QG4CFQE-ND® 1.47 1.36 1.24 |/MC9SO8QG4CFQE 
6 4-Ch., 10-Bit = = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP__ | MC9SO8QG4CPAE-ND@ 1.38 1.27 1.16 |MC9SO8QG4CPAE 
6 4-Ch., 10-Bit _ _ 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 16-PDIP | MC9SO80G4CPBE-ND® 1.47 1.36 1.17 |MC9SO08QG4CPBE 
4 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 3.0 10.0 -40 ~ 125 8-DIP | MC9SO8QG4MPAE-ND@ NEW! 1.98 1.27 1.20 /MC9SO8QG4MPAE 
12 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8QG44CDTE-ND® NEW! 3.03 1.85 1.69 /MC9SO8QG44CDTE 
12 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 16-TSSOP | MC9SO8QG84CDTE-ND® NEW! 3.26 1.99 1.82 |/MC9SO8QG84CDTE 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40 ~ 85 20-DIP__| MC9SO8SH4CPJ-ND® NEW! 1.98 1.27 1.20 |MC9SO8SH4CPJ 
13 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8SH4CTG-ND® NEW! 1.85 1.19 1.13)/MC9SO8SH4CTG 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~ 85 | 20-TSSOP | MC9SO8SH4CTJ-ND® NEW! 1.95 1.26 1.19]/MC9SO8SH4CTJ 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~125 | 20-DIP | MC9SO8SH4MPJ-ND@ NEW! 2.18 1.40 1.32 /MC9SO8SH4MPJ 
13 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~125 | 16-TSSOP | MC9SO8SH4MTG-ND@ NEW! 2.05 1.32 1.25 |/MC9SO8SH4MTG 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~ 125 | 20-TSSOP | MC9SO8SH4MTJ-ND® NEW! 2.15 1.38 1.31 |MC9SO8SH4MTJ 
12 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 3.0 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG84CFFE-ND@ NEW! 2.28 1.46 1.38 /MC9SO8QG84CFFE 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO80G8CDTE-ND® 1.24 1.15 1.05 |MC9SO8QG8CDTE 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 16-TSOP | MC9SO8QG8CDTERCT-ND@§ 2.30 1.48 1.38 |MC9SO8QG8CDTER 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 16-TSOP | MC9SO8QG8CDTERTR-ND@$ 3312.50/2,500 MC9SO80G8CDTER 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN__| MC9SO8QG8CFFE-ND® 1.74 1.60 1.46 |MC9SO8QG8CFFE 
8K 512 14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG8CFFERCT-ND@§ 2.89 1.76 1.61 |MC9SO8QG8CFFER 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG8CFFERTR-ND 3600.00/2,500 MC9SO80G8CFFER 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 24-QFN | MC9SO8QG8CFKE-ND® 1.92 1.76 1.61 |MC9SO8QG8CFKE 
6 4-Ch., 10-Bit _ = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 8-QFN-D | MC9SO8QG8CFQE-ND® 1.55 1.43 1.30 /MC9SO8QG8CFQE 
14 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC9SO80G8CPBE-ND® 1.63 1.37 1.24 |MC9SO8QG8CPBE 
4 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 3.0 10.0 -40~125 | 8-SOIC | MC9SO8QG8MDNE-ND@ NEW! 2.18 1.40 1.32 /MC9SO8QG8MDNE 
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C4 
Ga? fre esca le Microcontrollers — 8 and 16 Bit Digi@Reel” 
, a a C 
Berniconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Operating Max. Bus 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
12 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 126 3.0 10.0 -40~125 | 16-QFN | MC9SO8QG8MFFE-ND@ NEW! 2.50 1.61 1.52 | MC9SO8QG8MFFE 
4 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 126 3.0 10.0 -40 ~ 125 8-DFN | MC9SO8QG8MFQE-ND® NEW! 2.23 1.43 1.35|MC9SO8QG8MFQE 
4 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 120 3.0 10.0 -40~125 | 16-DIP | MC9SO8QG8MPBE-ND® NEW! 2.33 1.50 — 1.41| MC9SO8QG8MPBE 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40 ~ 85 20-DIP_ | MC9SO8SH8CPJ-ND@ NEW! 2.15 1.38 — 1.31| MC9SO8SH8CPJ 
512 13 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8SH8CTG-ND@ NEW! 2.05 1.32 1.25|MC9SO8SH8CTG 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~ 85 | 20-TSSOP| MC9SO8SH8CTJ-ND® NEW! 2.13 1.37 1.29} MC9SO8SH8CTJ 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~125 | 20-DIP | MC9SO8SH8MPJ-ND® NEW! 2.38 1.53 1.45; MC9SO8SH8MPJ 
13 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40 ~125 | 16-TSSOP| MC9SO8SH8MTG-ND® NEW! 2.25 1.45 1.37; MC9SO8SH8MTG 
17 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.0 20.0 -40 ~ 125 | 20-TSSOP | MC9SO8SH8MTJ-ND@ NEW! 2.33 1.50 1.41 |MC9SO8SH8MTJ 
39 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~125 | 48-QFN | MC9SO8GTSAMFDE-ND® 2.28 2.10  1.91]MC9SO8GT8AMFDE 
8K 36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~125 | 44-QFP | MC9SO8GT8AMFBE-ND® 2.90 2.04 1.86 | MC9SO8GT8AMFBE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~125 | 32-QFN | MC9SO8GTSAMFCE-ND® 2.90 2.04 1.86 | MC9SO8GT8AMFCE 
39 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT8ACFDE-ND® 2.73 1.92 1.75} MC9SO8GT8ACFDE 
36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_| MC9SO8GT8ACFBERCT-ND@§ 2.85 2.01 1.83 | MC9SO8GT8ACFBER 
36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 18~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC9SO8GT8ACFBERTR-ND@$ 1296.18/750 MC9S08GT8ACFBER 
1K 36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC9SO8GT8ACFBE-ND® 2.63 1.85 1.69} MC9SO8GT8ACFBE 
34 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~85 | 42-SDIP | MC9SO8GT8ACBE-ND® 2.63 1.85 1.69} MC9SO8GT8ACBE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40 ~ 85 32-QFN | MC9SO8GT8ACFCE-ND® 2.63 1.85 1.69} MC9SO8GT8ACFCE 
23 = 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC9SO8RD8CDWE-ND® NEW! 4.08 2.62 2.48|MC9SO8RD8CDWE 
27 — 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8RESCFJE-ND@ NEW! 4.23 271 2.57 | MC9SO8RE8CFJE 
27 — 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8RE8FJE-ND® NEW! 4.23 271 2.57 | MC9SO8RE8FJE 
39 = 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~85 | 44-LQFP_| MC9SO8RE8CFGE-ND@® NEW! 4.23 2.71 2.57 | MC9SO8RE8CFGE 
38 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 126 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW16CFDE-ND® 3.85 271 2.47 | MC9SO8AW16CFDE 
34 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AW16CFGE-ND® 3.65 2.57 2.35] MC9SO8AW16CFGE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8AW16CFUE-ND® 4.13 2.90 2.65] MC9SO8AW16CFUE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8AW16CPUE-ND® 4.13 2.90 2.65) MC9SO8AW16CPUE 
38 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12 5.0 20.0 -40~125 | 48-QFN | MC9SO8AW16MFDE-ND@® NEW! 4.25 2.73 2.58| MC9SO8BAW16MFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.0 20.0 -40~125 | 44-LQFP | MC9SO8AW16MFGE-ND® NEW! 4.03 2.59 2.45|MC9SO8AW16MFGE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.0 20.0 -40~125 | 64-QFP | MC9SO8AW16MFUE-ND® NEW! 4.55 2.92 — 2.76|MC9SO8AW16MFUE 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.0 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DNI6CLC-ND® NEW! 4.60 2.95  2.79]MC9SO8DN16CLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.0 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DN16CLF-ND® NEW! 4.78 3.07. 2.90 / MC9SO8DN16CLF 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12 5.0 20.0 -40~125 | 48-LQFP_| MC9SO8DN16MLF-ND® NEW! 5.25 3.37 3.19 |MC9SO8DN16MLF 
1K 26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DV16CLC-ND® NEW! 4.78 3.07 2.90] MC9SO8DV16CLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DV16CLF-ND@ NEW! 4.98 3.19 3.02] MC9SO8DV16CLF 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DZ16CLC-ND® NEW! 5.08 3.26 3.08] MC9S08DZ16CLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.6 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DZ16CLF-ND® NEW! 5.25 3.37. 3.19] MC9S08DZ16CLF 
16K 26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.6 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8DZ16MLC-ND® NEW! 5.60 3.60 3.40 |MC9S08DZ16MLC 
39 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~125 | 48-QFN | MC9SO8GT16AMFDE-ND® 2.76 2.53 — 2.31|MC9SO8GT16AMFDE 
36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT16CFBE-ND@ 5.63 4.02 3.66] MC9SO8GT16CFBE 
23 al 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC9SO8RD16CDWE-ND® NEW! 5.78 3.71 3.51 | MC9SO8RD16CDWE 
23 =— 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC9SO8RD16DWE-ND® NEW! 5.78 3.71 3.51 | MC9SO8RD16DWE 
27 = 2-Ch. SCI 3.0 8.0 -40~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RE16CFJE-ND® NEW! 6.00 3.85 3.64| MC9SO8RE16CFJE 
39 =_ 2-Ch. SCI 3.0 8.0 0~70 32-LQFP | MC9SO8RE16FJE-ND® 6.00 4.22 3.85] MC9SO8RE16FJE 
39 = 2-Ch. SCI 3.0 8.0 0~70 44-LQFP_| MC9SO8RE16FGE-ND® 6.00 4.22 3.85|MC9SO8RE16FGE 
36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~125 | 44-QFP | MC9SO8GT16AMFBE-ND® 2.68 2.46 — 2.25/MC9SO8GT16AMFBE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~125 | 32-QFN | MC9SO8GT16AMFCE-ND® 2.68 2.46 — 2.25]MC9SO8GT16AMFCE 
39 8-Ch., 10-Bit 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT16ACFDE-ND® 2.51 2.31 2.10 | MC9SO8GT16ACFDE 
9K 36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC9SO8GT16ACFBE-ND® 3.20 2.25  — 2.06/ MC9SO8GT16ACFBE 
36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_| MC9SO8GT16ACFBERCT-ND@§ 3.43 241 2.20 |MC9SO8GT16ACFBER 
36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC9SO8GT16ACFBERTR-ND@$ 1557.69/750 MC9S08GT16ACFBER 
34 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 20.0 -40~85 | 42-SDIP | MC9SO8GT16ACBE-ND® 3.20 2.25 2.06] MC9SO8GT16ACBE 
24 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2.SCI, SPI 1.8 20.0 -40 ~ 85 32-QFN_| MC9SO8GT16ACFCE-ND® 3.20 2.25 2.06|MC9SO8GT16ACFCE 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.5 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DN32CLC-ND® NEW! 4.98 3.19  3.02|MC9SO8DN32CLC 
1500 40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.6 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DN32CLF-ND® NEW! 5.15 3.31 3.13] MC9SO8DN32CLF 
53 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.5 20.0 -40~80 | 64-LQFP | MC9SO8DN32CLH-ND@ NEW! 5.53 3.55 3.36] MC9SO8DN32CLH 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.5 20.0 -40 ~125 | 32-LQFP | MC9SO8DN32MLC-ND® NEW! 5.48 3.52 3.32| MC9SO08DN32MLC 
38 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW32CFDE-ND® 4.13 2.90 2.65] MC9SO8AW32CFDE 
34 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AW32CFGE-ND® 3.95 2.78 2.54] MC9SO8AW23CFGE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8AW32CFUE-ND® 4.40 3.10 2.83] MC9SO8AW32CFUE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2 SCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8AW32CPUE-ND® 4.40 3.10 2.83) MC9SO8AW32CPUE 
34 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 126 2.7 ~ 5.5 20.0 -40~ 125 | 44-LQFP | MC9SO8AW32MFGE-ND® 4.33 3.04 2.78| MC9SO8AW32MFGE 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.6 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DV32CLC-ND® NEW! 5.15 3.31 3.13] MC9SO8DV32CLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DV32CLF-ND@ NEW! 5.35 3.44 3.25/MC9SO8DV32CLF 
53 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 56 20.0 -40~80 | 64-LQFP | MC9SO8DV32CLH-ND® NEW! 5.73 3.68 3.48 MC9SO8DV32CLH 
32K 40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DV32MLF-ND@ NEW! 5.90 3.79 3.58] MC9S08DV32MLF 
53 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40 ~125 | 64-LQFP_| MC9SO8DV32MLH-ND® NEW! 5.58 4.04 3.83|MC9SO8DV32MLH 
2K 26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 58 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DZ32CLC-ND® NEW! 5.45 3.50  3.31]MC9S08DZ32CLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DZ32CLF-ND® NEW! 5.63 3.61 3.42 | MC9S08DZ32CLF 
53 24-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 64-LQFP | MC9S08DZ32CLH-ND® NEW! 6.00 3.85  3.64/MC9S08DZ32CLH 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DZ32MLF-ND® NEW! 6.20 3.98 3.76] MC9S08DZ32MLF 
56 8-Ch., 10-Bit 5-Ch. SCI, SPI, 126 3.6 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8GB32ACFUE-ND@ NEW! 5.53 3.55 3.36 | MC9SO8GB32ACFUE 
36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 42-SDIP | MC9SO8GT32ACBE-ND® 5.45 3.84 3.50] MC9S08GT32ACBE 
36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 3.3 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT32ACFBE-ND@ NEW! 4.98 3.19 3.02] MC9SO8GT32ACFBE 
39 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 3.3 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT32ACFDE-ND® NEW! 5.15 3.31 3.13 | MC9SO8GT32ACFDE 
36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT32CFBE-ND® 8.17 5.84 5.31 MC9SO8GT32CFBE 
36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT32CFDE-ND® 8.39 5.99  5.45|MC9SO8GT32CFDE 
27 = 2-Ch. SCI, SPI 3.0 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8RG32CFJE-ND® NEW! 6.73 4.88 — 4.61|MC9SO8RG32CFJE 
36K 2K 18 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8~3.6 40.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8LC36LH-ND@ 5.56 461 4.20) MC9SO08LC36LH 
23 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 40.0 -40~85 | 80-LQFP | MC9SO8LC36LK-ND® 5.77 4.78 4.37 |MC9SO8LC36LK 
38 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch 2 SCI, 1 SPI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW48CFDE-ND® 4.93 3.47 3.16] MC9SO8AW48CFDE 
34 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch 2 SCI, 1 SPI, 120 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AW48CFGE-ND® 4.75 3.34 3.05] MC9SO8AW48CFGE 
48K 9K 54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch 2 SCI, 1 SPI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8AW48CFUERTR-ND@$ 2419.50/750 MC9SO8AW48CFUER 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch 2 SCI, 1 SPI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8AW48CPUE-ND® 5.23 3.68 3.36 | MC9SO8AW48CPUE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch 2 SCI, 1 SPI, 120 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP_ | MC9SO8AW48CFUE-ND® 5.23 3.68 3.36] MC9SO8AW48CFUE 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. + 6-Ch CAN, SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DZ48MLF-ND® NEW! 7AT 6.19  5.65|MC9S08DZ48MLF 
38 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2-ESCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW6OCFDE-ND® 6.35 3.76 3.44] MC9SO8AW60CFDE 
34 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2-ESCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP | MC9SO8AW6OCFGE-ND® 5.15 3.62 3.31] MC9SO8AW60CFGE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2-ESCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AW60CFUE-ND® 5.63 3.96 3.61] MC9SO8AW6OCFUE 
54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. + 6-Ch SPI, 2-ESCI, 12C 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8AW6OCPUE-ND® 5.63 3.96 3.61 MC9SO8AW60CPUE 
38 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 -40~125 | 48-QFN | MC9SO8AW6OMFDE-ND® NEW! 5.90 3.79 3.58| MC9SO8AW6OMFDE 
34 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.0 20.0 | -40~125 | 44-LOFP | MC9SO8AWGOMFGE-ND® NEW! 5.68 3.64  3.45/MC9SOBAW6OMFGE 
2K 54 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.0 20.0 -40~125 | 64-QFP | MC9SO8AWG6OMFUE-ND® NEW! 6.20 3.98 3.76] MC9SO8AW60MFUE 
60K 40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.5 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DNG60CLF-ND@® NEW! 5.90 3.79 3.58] MC9SO8DN6OCLF 
53 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 5.5 20.0 -40~80 | 64-LQFP | MC9SO8DN60CLH-ND@ NEW! 5.55 4.03 3.81]MC9SO8DN60CLH 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 55 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8DN60MLC-ND® NEW! 5.75 417 3.95| MC9SO8DN60MLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DN60MLF-ND® NEW! 5.75 417 3.95|MC9SO8DN6O0MLF 
53 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP | MC9SO8DN60MLH-ND® NEW! 6.13 4.45  4.20/MC9SO8DN60MLH 
2h = 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 8.0 -40~85 | 32-LQFP | MC9SO8RG60CFJ-ND 9.67 7.32 6.74|MC9SO8RG6OCFJ 
3K 26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~ 80 | 32-LQFP | MC9SO8DV60CLC-ND@ NEW! 5.90 3.79 3.58] MC9SO8DV60CLC 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= freescale 


Microcontrollers — 8 and 16 Bit 
HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 


DigiReel” 


semiconductor 
Operating Max. Bus 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~80 | 32-LQFP | MC9SO8DZ60CLC-ND® NEW! 6.20 3.98  3.76|MC9SO08DZ60CLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.6 20.0 -40~80 | 48-LQFP | MC9SO8DZ60CLF-ND® NEW! 5.64 4.09 3.87 |MC9SO8DZ60CLF 
26 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8DZ60MLC-ND® NEW! 6.02 4.36  4.13|MC9SO8DZ60MLC 
40 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DZ60MLF-ND® NEW! 6.22 451 4.26 |MC9SO8DZ60MLF 
53 24-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 5.6 20.0 -40~125 | 64-LQFP | MC9SO8DZ60MLH-ND® NEW! 6.57 4.77 4.51 |MC9S08DZ60MLH 
56 8-Ch., 10-Bit 5-Ch. SCI, SPI, 120 3.6 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8GB60ACFUE-ND® NEW! 6.55 4.75  4.49|MC9SO8GB60ACFUE 
36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3.6 20.0 -40~85 | 42-SDIP | MC9SO8GT60ACBE-ND® 6.22 5.15 4.70 |MC9SO8GT60ACBE 
39 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 3.3 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60ACFDE-ND® NEW! 6.22 451 4.26 |MC9SO8GT60ACFDE 
60K 4K 36 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 3.3 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_ | MC9SO8GT60ACFBE-ND® NEW! 6.06 440 4.16 |MC9SO8GT60ACFBE 
36 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 5-Ch SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP_| MC9SO8GT60ACFBERCT-ND@§ 6.01 4.98 4.54 |MC9SO8GT60ACFBER 
36 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 5-Ch SCI, SPI, 126 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT60ACFBERTR-ND@$ 3217.71/750 MC9SO08GT60ACFBER 
39 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 5-Ch SCI, SPI, 120 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60ACFDERCT-ND@§ 6.18 5.12 4.67 |MC9SO8GT60ACFDER 
39 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 5-Ch SCI, SPI, 120 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60ACFDERTR-ND@$ 8380.80/2,000 MC9SO08GT60ACFDER 
36 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60CFDE-ND® 9.67 7.32  6.75|MC9SO8GT60CFDE 
56 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI 3.6 20.0 -40~ 85 | 64-LQFP_| MC9SO8GB60CFUE-ND® 10.05 7.61 7.01 |MC9SO8GBB0CFUE 
18 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 18~3.6 20.0 -40~85 | 64-LQFP | MC9SO8LC60LH-ND@ 6.54 5.42  4.94|MC9SO8LC60LH 
18 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8~3.6 20.0 -40~85 | 80-LQFP | MC9SO8LC60LK-ND® 6.75 5.59 5.10 |MC9SO8LC60LK 
Demo Boards 
Demo Board for MC9SO8AW60 .. | DEMO9SO8AW60E-ND® 91.56/1 DEMO9SO8AW60E 
Demo Board for MC9S08DZ60. .. | DEMO9S08DZ60-ND® 84.01/1 DEMO9S08DZ60 
Demo Board for 9SO8LC60 / LCD Controller. .. | DEMO9S08LC60-ND® 76.64/1 DEMO9S08LC60 
Demo Board for MC9SO8QD Family ..... .. | DEMO9S080D4-ND® 63.55/1 DEMO9S08QD4 
Demo Board for SO8RG/RC/RD/RE Famil .. | DEMO9SO8RG60E-ND® 60.29/1 DEMO9SO08RG60E 
Demo Board for 9SO8RG60. .. | DEMO9SO8RG60-ND: 68.06/1 DEMO9SO8RG60 
Demo Board for 908AP64. .. | DEMO908AP64-ND 52.78/1 DEMO908AP64 
Demo Board for 908GZ60. .. | DEM0908GZ60-ND 84.92/1 DEMO908GZ60 
Demo Board for 908GZ60. .. | DEMO908GZ60E-ND® 51.06/1 DEMO908GZ60E 
Demo Board for 9RSO8KA2. .. | DEMO9RSO8KA2-ND® 53.86/1 DEMO9RSO8KA2 
Evaluation Board for HC908GP32. .. | M68EVB908GP32-ND 237.30/1 M68EVB908GP32 
Evaluation Board for MC9SO8GB60. .. | M68EVB908GB60E-ND® 228.69/1 M68EVB908GB60E 
USB Programmer / ISP Programmer .. | USBSPYDERO8-ND® 31.23/1 USBSPYDERO8 
Demo Board for MC9SO08QG8. . .. | DEMO9SO8QG8E-ND® 53.86/1 DEMO9S080G8E 
Demo Board for MC9SO8QE ... .. | DEMO9S080E8-ND@® NEW! 74.32/1 DEMO9S08QE8 
Demo Kit for MCF51AC and SO8AC . .. | DEMOACKIT-ND® NEW! 106.63/1 DEMOACKIT 
Peripheral Expansion Board designed to interface with the DEMOAC board. .. | DEMOACEX-ND@ NEW! 31.23/1 DEMOACEX 
Daughter Card for DEMO9S/JM Series ....... .. | DC9SO8JM16-ND@® NEW! 14.32/1 DC9S08JM16 
Demo Board for MC9RSO8KA8/MC9ORSO8KA4 .. | DEMO9RSO8KA8-ND® NEW! 49.74/1 DEMO9RSO8KA8 
Demo Board for SO8AC Microcontroller Family... .. | DEMO9SO8AC60E-ND@ NEW! §6.53/1 DEMO9SO8AC60E 
Demo Board for MC9SO8SG Family of Microcontrollers. .. | DEMO9S08SG8-ND@® NEW! 58.69/1 DEMO9S08SG8 
Demo Board for MC9SO8SH Family of Microcontrollers . .. | DEMO9S08SH8-ND@ NEW! 58.69/1 DEMO9S08SH8 
Demo Board SO8JM Card with Socket........... .. | DEMOJMSKT-ND® NEW! 98.49/1 DEMOJMSKT 
Evaluation Board for 9S08DZ60 Family of MCUs .. | EVB9S08DZ60-ND@ NEW! 283.53/1 EVB9S08DZ60 
Demo Board for MC9SO8GB60 Family of MCUs... .. | M68DEMO908GB60E-ND® NEW! 48.74/1 M68DEMO908GB60E 
Demo Board for MC9S08QE32 Series of MCUs. . .. | DEMO9S08QE32-ND@ NEW! 45.89/1 DEMO9S080E32 
Daughter Card for DEMO9S08QE32 ... .. | DC9S08QE32-ND@ NEW! 6.65/1 DC9SO8QE32 
Demo Board for QE128 Series of MCUs . .. | DEMOQE128-ND 106.63/1 DEMOQE128 
Evaluation Board for QE128 Series of MCUs .. | EVBQE128-ND 350.06/1 EVBQE128 
Demo Board for JM Family of MCUs..... .. | DEMOJM-ND 106.63/1 DEMOJM 
Evaluation Board for JM Family of MCUs . | EVB51JM128-ND 332.13/1 EVB51JM128 


@ RoHS Compliant 


§ Cut Tape 


$ Tape and Reel 


HC912 Family — 16-Bit 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, instructions, addressing modes. 
and operating modes of the 68HC11. Features: ¢ Fully static design allowing operation down to DC » 16-bit Accumulator 
© 20-bit ALU * 16-bit Timer with built-in prescaler *BDM (Background Debug Module) for faster debugging and non- 


intrusive, real time read/write capability to the memory and registers * SAE J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) 
for single wire communication with other BDLC MCUs * COP Watchdog Timer * Low power STOP and WAIT modes = SPI, 
SCI, 2C and CAN 2.0 * High-level language optimization * 32/16 Divide * 16 x 16 Multiply 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) Timer PWM 0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1K 768 8-Ch., 16-Bit | 2-Ch., 8-Bit | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~ 85 | 80-QFP | MCHC912B32CFUE8-ND® 18.69 17.15 15.65 | MCHC912B32CFUE8 
768 8-Ch., 16-Bit | _2-Ch., 8-Bit_| 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 |-40~105 | 80-QFP | MCHC912B32VFUE8-ND® 19.59 17.98 16.40 | MCHC912B32VFUE8 
32k 35K _ 8-Ch., 16-Bit See Timer | 75 = USB 2.0 5.0 30.0 Q0~70 | 100-LQFP | MC9S12UF32PUE-ND@ 9.55 7.91 6.21 | MC9S12UF32PUE 
2 _ 8-Ch., 16-Bit See Timer | 37 - USB 2.0 5.5 30.0 | -40~85 | 64-LQFP | MC9S12UF32PBE-ND® 8.92 7.38 6.74 | MC9S12UF32PBE 
60K | 2K 1K 8-Ch., 16 Bit_| 4-Ch., 8-Bit | 48 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MC912D60ACFUE8-ND® 19.67 18.05 16.47 | MC912D60ACFUE8 
64k | 4K 1K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MCS12GC64CFUE-ND@ 8.81 7.30 6.30 | MCS12GC64CFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | _6-Ch., 8-Bit_| 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MCS12GC64MFUE-ND® 9.89 7.93 6.99 | MCS12GC64MFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVE-ND® 30.31 27.82 25.38 | MC912DG128ACPVE 
josk | 8k 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC912DG128AMPVE-ND® 33.03 30.31 27.66 | MC912DG128AMPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERCT-ND@§ 31.99 25.10 23.64 | MC912DG128ACPVER 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERTR-ND@$ 13111.00/500 MC912DG128ACPVER 
HC9S12 
6K 2K 1K 8-Ch., 16-Bit__| 4-Ch., 16-Bit | 16 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912D60ACPVE8-ND® 19.67 18.05 16.47 | MC912D60ACPVE8 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch.,8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12GC16CFAE-ND@ NEW! 6.00 4.35 4.11) MC9S12GC16CFAE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12GC16CFUE-ND® NEW! 6.24 4.53 4.28) MC9S12GC16CFUE 
16K 1K _ 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit | 33 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 52-LQFP | MC9S12GC16CPBE-ND@ NEW! 6.00 4.35 4.11] MC9S12GC16CPBE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~ 125] 48-LQFP | MC9S12GC16MFAE-ND@ NEW! 6.59 4.78 4.52) MC9S12GC16MFAE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12GC16MFUE-ND® 771 6.38 5.01 | MC9S12GC16MFUE 
- 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~ 125 | 52-LQFP | MC9S12GC16MPBE-ND® 7A1 6.14 5.60 | MC9S12GC16MPBE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C32CFAE16-ND® NEW! 7.88 5.71 5.40 | MC9S12C32CFAE16 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C32CFAE25-ND® NEW! 8.30 6.02 5.69 | MC9S12C32CFAE25 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C32CFUE16-ND® NEW! 8.37 6.06 5.74} MC9S12C32CFUE16 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C32CFUE25-ND® NEW! 8.81 6.38 6.04 | MC9S12C32CFUE25 
- 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 52-LQFP | MC9S12C32CPBE25-ND® NEW! 8.30 6.02 5.69 | MC9S12C32CPBE25 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E32CFUE-ND® NEW! 7.57 5.49 5.19] MC9S12E32CFUE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12GC32CFAE-ND@ NEW! 7.28 5.28 4.99) MC9S12GC32CFAE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12GC32CFUE-ND® NEW! 7.52 5.46 5.16 | MC9S12GC32CFUE 
32K | 2K — 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 52-LQFP | MC9S12GC32CPBE-ND@ NEW! 7.28 5.28 4.99 | MC9S12GC32CPBE 
- 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~ 125 | 48-LQFP | MC9S12GC32MFAE-ND® NEW! 8.01 5.81 5.49 | MC9S12GC32MFAE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 125 | 48-LQFP | MC9S12C32MFAE16-ND® NEW! 8.67 6.29 5.95 | MC9S12C32MFAE16 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~125 | 48-LQFP | MC9S12C32MFAE25-ND® NEW! 9.25 6.71 6.34 | MC9S12C32MFAE25 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 /-40~125| 80-QFP | MC9S12C32MFUE16-ND@ NEW! 9.21 6.67 6.31 | MC9S12C32MFUE16 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch.,8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 /-40~125| 80-QFP | MC9S12GC32MFUE-ND® 9.30 7.70 7.03 | MC9S12GC32MFUE 
= 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55| 25.0 |-40~125| 80-QFP_| MC9S12C32MFUE25-ND® 9.38 7.77 __7.09 | MC9S12C32MFUE25 
_ 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55} 25.0 |-40~125 | 52-LQFP | MC9S12C32MPB25-ND 10.65 8.06 7.43 | MC9S12C32MPB25 
- 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55} 25.0 |-40~125| 52-LOFP | MC9S12C32MPBE25-ND@ 8.77 7.26 6.63 | MC9S12C32MPBE25 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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&* freescale’ _ \icrocontrollers — 8 and 16 Bit 


semiconductor HC912 Family — 16-Bit (Cont.) 


Operating | Max. Bus 


Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) Timer PWM 0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~105| 48-LQFP | MC9S12C32VFAE16-ND® NEW! 8.30 6.02 5.69} MC9S12C32VFAE16 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 /-40~105| 80-QFP | MC9S12C32VFUE16-ND® NEW! 8.81 6.38 6.04 | MC9S12C32VFUE16 
2K — 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~105 | 52-LQFP | MC9S12C32VPBE16-ND® NEW! 8.28 6.00 5.67 | MC9S12C32VPBE16 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125 | 52-LQFP | MC9S12GC32MPBE-ND® 7.69 6.37 5.45 | MC9S12GC32MPBE 
32K = 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~ 105 | 48-LQFP | MC9S12GC32VFAE-ND@ 6.61 6.07 5.54 | MC9S12GC32VFAE 
1K 8-Ch., 18-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12A32CFUE-ND® NEW! 8.06 5.84 5.52 | MC9S12A32CFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 | 8-Ch.,10-Bit ) SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12D32CFUE-ND@ NEW! 8.85 6.42 6.07 | MC9S12D32CFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 | 8-Ch.,10-Bit ) SCI, SPI, CAN, 120 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12D32MFUE-ND® NEW! 9.74 7.06 6.68 | MC9S12D32MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 | 8-Ch.,10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12D32VFUE-ND@ NEW! 9.32 6.75 6.39 | MC9S12D32VFUE 
9K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 /-40~125| 80-QFP | MC9S12B64MFUE-ND® 9.92 9.07 8.29 | MC9S12BB4MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B64CPVE-ND® 10.36 8.58 7.83 | MC9S12B64CPVE 
1K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12A64CFUE-ND® NEW! 10.95 7.94 7.51 | MC9S12A64CFUE 
1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12A64CPVE-ND® NEW! 9.61 8.05 7.62 | MC9S12A64CPVE 
al 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C64CFAE-ND® NEW! 9.96 7.22 6.83 | MC9S12C64CFAE 
al 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C64CFUE-ND® NEW! 10.47 7.59 7.18} MC9S12C64CFUE 
- 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 52-LQFP | MC9S12C64CPBE-ND@ NEW! 9.96 7.22 6.83 | MC9S12C64CPBE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~125| 48-LQFP | MC9S12C64MFAE-ND® NEW! 10.95 7.94 7.51 | MC9S12C64MFAE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 )-40~125| 80-QFP | MC9S12C64MFUE-ND® NEW! 9.96 8.34 7.89 | MC9S12C64MFUE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0, SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~ 125 | 52-LQFP | MC9S12C64MPBE-ND® 10.51 8.70 7.94 | MC9S12C64MPBE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~105 | 48-LQFP | MC9S12C64VFAE-ND® NEW! 10.47 7.59 7.18} MC9S12C64VFAE 
= 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit_| 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 [-40~105| 80-QFP | MC9S12C64VFUE-ND® NEW! 11.00 7.97 7.54 | MC9S12C64VFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12D64CFUE-ND® 10.61 9.74 8.89 | MC9S12D64CFUE 
1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12D64CPVE-ND@ NEW! 11.01 9.22 8.72 | MC9S12D64CPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~125] 80-QFP | MC9S12D64MFUE-ND® 11.66 10.70 9.77 | MC9S12D64MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 125 | 112-LQFP | MC9S12D64MPVE-ND® 12.12 11.13 10.15 | MC9S12D64MPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit__| 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12D64VFUE-ND® 11.13 10.21 9.32 | MC9S12D64VFUE 
1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 |-40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12D64VPVE-ND@ NEW! 11.57 9.69 9.16 | MC9S12D64VPVE 
64K 1K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ64CFUE-ND® NEW! 11.01 9.22 8.72 | MC9S12DJ64CFUE 
1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DJ64CPVE-ND@ NEW! 11.45 9.59 9.07 | MC9S12DJ64CPVE 
1K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91] 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 )-40~125| 80-QFP | MC9S12DJ64MFUE-ND® NEW! 12.49 10.46 9.89) MC9S12DJ64MFUE 
1K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12DJ64VFUE-ND® NEW! 11.93 9.99 9.45 | MC9S12DJ64VFUE 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit — 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E64CFUE-ND@ 8.96 7.42 6.77 | MC9S12E64CFUE 
= 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 90 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12E64CPVE-ND® NEW! 9.80 7.11 6.72 | MC9S12E64CPVE 
= 12-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 92 | 16-Ch., 10-Bit (3) SCI, SPI, 126 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12E64MPVE-ND@ 10.93 9.16 8.23 | MC9S12E64MPVE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12GC64CFAE-ND@ NEW! 8.63 6.26 5.92 | MC9S12GC64CFAE 
_ 8-Ch., 16-Bit__|_6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP_ | MC9S12GC64CFUE-ND@ NEW! 8.90 6.45 6.10 | MC9S12GC64CFUE 
8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40~125 | 48-LQFP | MC9S12GC64MFAE-ND® NEW! 9.49 6.88 6.51 | MC9S12GC64MFAE 


- 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40~125) 80-QFP | MC9S12GC64MFUE-ND@ NE! 


9.78 7.09 6.71 | MC9S12GC64MFUE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 33 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125 | 52-LQFP | MC9S12GC64MPBE-ND@ NEW! 9.49 6.88 6.51 | MC9S12GC64MPBE 
1K 4-Ch., 16-Bit See Timer | 58 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0, SCI 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12HZ64CAA-ND@ 13.41 12.30 10.62 | MC9S12HZ64CAA 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP_| MC9S12XD64CAA-ND@® NEW! 8.79 6.37 6.02 | MC9S12XD64CAA 
_ 4-Ch., 16-Bit See Timer | 36 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~ 105 | 80-TQFP | MC9S12NE64VTU-ND® 17.24 13.04 12.02 | MC9S12NE64VTU 
8K _ 4-Ch., 16-Bit See Timer | 38 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~ 105 | 80-TQFP | MC9S12NE64VTUE-ND® 9.84 9.04 8.24 | MC9S12NE64VTUE 
_ 4-Ch., 16-Bit See Timer | 70] 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPV-ND 15.74 11.91 10.98) MC9S12NE64CPV 
= 4-Ch., 16-Bit See Timer | 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPVE-ND® 10.38 9.53 8.69 | MC9S12NE64CPVE 
12K —__|(3)4-Ch., 16-Bit| See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit _— 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~125 | 80-QFP | MC9S12E64MFUE-ND® 9.85 8.16 7.44 | MC9S12E64MFUE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C96CFAE-ND® NEW! 10.05 8.42 7.96 | MC9S12C96CFAE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C96CFUE-ND® NEW! 10.49 8.79 8.31 | MC9S12C96CFUE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C96CFUERCT-ND§ 10.72 8.98 8.40 | MC9S12C96CFUER 
96k | 4K al 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C96CFUERTR-ND ®t 6048.00/750 MC9S12C96CFUER 
= 8-Ch., 16-Bit 6-Ch, 8-Bit_ | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 105 | 52-LQFP | MC9S12C96VPBE-ND@ NEW! 10.55 8.84 8.36 | MC9S12C96VPBE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12GC96CFAE-ND@ NEW! 9.10 6.59 6.24] MC9S12GC96CFAE 
_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12GC96CFUE-ND® NEW! 9.43 6.83 6.46 | MC9S12GC96CFUE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~ 125 | 48-LQFP | MC9S12GC96MFAE-ND@ NEW! 9.54 6.91 6.54 | MC9S12GC96MFAE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 16-Ch., 12-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40~85 | 144-LQFP | MC9S12XEP100CAG-ND® NEW! 15.97 13.37 12.65 | MC9S12XEP100CAG 
400k | 64k 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 12-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XEP100CAL-ND® NEW! 15.76 13.20 12.48 | MC9S12XEP100CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 16-Ch., 12-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 |) -40~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XEP100MAG-ND® NEW! 17.56 14.70 13.91 | MC9S12XEP100MAG 
4K 8-Ch., 16-Bit__|_8-Ch., 8-Bit_| 91 | 16-Ch., 12-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XEP100MAL-ND® NEW! 17.35 14.53 13.74 | MC9S12XEP100MAL 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.6 25.0 /-40~125| 80-QFP | MC9S12B128MFUE-ND® 13.08 12.01 10.95 | MC9S12B128MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 /-40~105} 80-QFP | MC9S12B128VFUE-ND® 12.47 11.07 9.77 | MC9S12B128VFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12B128CPVE-ND@ 12.16 11.16 10.18 | MC9S12B128CPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12B128MPVE-ND® 13.42 12.32 10.63 | MC9S12B128MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12B128VPVE-ND@ 12.83 11.78 10.75 | MC9S12B128VPVE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C128CFUE-ND® NEW! 11.20 9.38 8.87 | MC9S12C128CFUE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 52-LQFP | MC9S12C128CPBE-ND@ NEW! 10.78 9.03 8.54] MC9S12C128CPBE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~125 | 48-LQFP | MC9S12C128MFAE-ND@ NEW! 11.85 9.93 9.39 | MC9S12C128MFAE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 )-40~125| 80-QFP | MC9S12C128MFUE-ND® NEW! 12.33 10.33 9.77 | MC9S12C128MFUE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 125 | 52-LQFP | MC9S12C128MPBE-ND® NEW! 11.85 9.93 9.39 | MC9S12C128MPBE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~105 | 48-LQFP | MC9S12C128VFAE-ND@ NEW! 11.32 9.48 8.96 | MC9S12C128VFAE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12C128VFUE-ND® NEW! 11.76 9.85 9.31 | MC9S12C128VFUE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12GC128CFUE-ND® NEW! 10.80 7.83 7.40) MC9S12GC128CFUE 
= 8-Ch., 16-Bit__|_6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12GC128MFUE-ND® NEW! 10.92 9.14 8.65 | MC9S12GC128MFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C128CFAE-ND@ 10.78 9.03 8.11 | MC9S12C128CFAE 
2K 8-Ch., 16-Bit__|_6-Ch., 8-Bit_| 37 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 [-40~ 125 | 48-PQPF | MC9S12GC128MFAE-ND® 10.03 8.40 7.55 | MC9S12GC128MFAE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit |(2)CAN 2.0, (2)SCI, SPI, I2C 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12HZ128CAL-ND@ 15.03 13.80 12.59 | MC9S12HZ128CAL 
6K 2K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12HZ128VAL-ND® 15.78 13.21 11.87 | MC9S12HZ128VAL 
128K 1K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 16-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 40.0 |-40~125| 80-QFP_ | MC9S12XB128MAA-ND@ NEW! 9.79 8.10 7.39 | MC9S12XB128MAA 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPV-ND 18.45 14.47 13.63) MC9S12DB128CPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DT128CPVE-ND@ 13.86 12.73 10.98 | MC9S12DT128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DG128MPV-ND 19.13 15.01 14.14) MC9S12DG128MPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DG128VPV-ND 18.27 14.34 13.50 | MC9S12DG128VPV 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DB128CFUE-ND® 14.65 13.45 12.27 | MC9S12DB128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59] 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG128CFUE-ND® 13.62 12.50 10.78 | MC9S12DG128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59] 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG128CFUERTR-ND@+ 7938.00/750 MC9S12DG128CFUER 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59] 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ128CFUE-ND@ 13.88 12.74 11.00 | MC9S12DJ128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPVE-ND® 14.29 13.11 11.31 | MC9S12DB128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DG128CPVE-ND® 14.06 12.90 11.13 | MC9S12DG128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DJ128CPVE-ND® 14.31 13.13 11.33) MC9S12DJ128CPVE 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer | 59 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E128CFUE-ND@ 10.04 8.32 7.59 | MC9S12E128CFUE 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer | 59 | 16-Ch., 10-Bit — 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12E128MFUE-ND® 9.96 9.14 8.34 | MC9S12E128MFUE 
-_ 12-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 — CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12E128CPVE-ND@ 10.38 8.69 7.24 | MC9S12E128CPVE 
— _ |(3) 4-Ch., 16-Bit} 6-Ch., 8-Bit | 92 | 16-Ch., 10-Bit (3) SCI, SPI, 126 5.0 25.0 | -40~ 125 | 112-LQFP | MC9S12E128MPVE-ND® 11.41 10.48 9.56 | MC9S12E128MPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 69 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12KG128CFUE-ND@ NEW! 13.81 11.56 10.94 | MC9S12KG128CFUE 
12K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12XDG128CAA-ND® NEW! 9.94 7.20 6.81 | MC9S12XDG128CAA 
8-Ch., 16-Bit__| 8-Ch., 8-Bit_| 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XDG128CAL-ND@ NEW! 10.09 7.31 6.92 | MC9S12XDG128CAL 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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pa freescale’ _ sicrocontrollers - 8 and 16 Bit 


semiconductor HC912 Family — 16-Bit (Cont) 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) Timer PWM 0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12B128CFUE-ND® NEW! 11.87 9.94 9.40 | MC9S12B128CFUE 
6K 4K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 99] 8-Ch.,10-Bit ) SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 /-40~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H128VFVE-ND@® NEW! 16.35 13.69 12.95 | MC9S12H128VFVE 
4K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 99 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 120 5.0 16.0 | -40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12H128VPVE-ND@ NEW! 14.86 12.44 11.77 | MC9S12H128VPVE 
131K 2K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12A128CFUE-ND® NEW! 13.14 11.00 10.40 | MC9S12A128CFUE 
2K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 59] 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12A128CPVE-ND@ NEW! 13.54 11.34 10.72 | MC9S12A128CPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DG128MPVE-ND® NEW! 15.45 12.94 12.24) MC9S12DG128MPVE 
2K 7-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12DG128VFUE-ND® NEW! 14.29 11.96 11.31 | MC9S12DG128VFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 | -40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DG128VPVE-ND@ NEW! 14.75 12.35 11.68 | MC9S12DG128VPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | CAN 2.0, (2) SCI, SPI, 120 | 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12B256MFUE-ND® 16.11 14.78 13.49 | MC9S12B256MFUE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59] 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG256CFUE-ND® 16.91 15.52 14.16 | MC9S12DG256CFUE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DG256CPVE-ND® 17.35 15.92 14.53 | MC9S12DG256CPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59] 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ256CFUE-ND® 18.56 17.03 15.54 | MC9S12DJ256CFUE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DJ256CPVE-ND® 19.00 17.43 15.91 | MC9S12DJ256CPVE 
42K 4K 8-Ch., 16-Bit See Timer _|115| 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVE-ND® NEW! 18.94 15.86 15.00 | MC9S12H256VFVE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVERCT-ND@§ 17.69 16.15 15.11 | MC9S12H256VFVER 
4K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVERTR-ND$ 7250.50/500 MC9S12H256VFVER 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 83 | 16-Ch.,10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12H256VPVE-ND® NEW! 17.10 14.32 13.54 | MC9S12H256VPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 85 | 16-Ch.,10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12HZ256CAL-ND@ NEW! 17.29 14.48 13.69 | MC9S12HZ256CAL 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 85 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12HZ256VAL-ND@ NEW! 18.15 15.20 14.38 | MC9S12HZ256VAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12XD256CAA-ND® NEW! 10.61 8.89 8.40 | MC9S12XD256CAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 144-LQFP | MC9S12XD256CAG-ND@ NEW! 10.95 9.17 8.68 | MC9S12XD256CAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XD256CAL-ND@ NEW! 10.74 9.00 8.51 | MC9S12XD256CAL 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~125} 80-QFP | MC9S12XD256MAA-ND® NEW! 13.58 11.37 10.75 | MC9S12XD256MAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119| 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XD256MAG-ND® NEW! 14.06 11.77 11.13 | MC9S12XD256MAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XD256MAL-ND@ NEW! 13.75 11.51 10.89) MC9S12XD256MAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XD256VAL-ND® NEW! 13.10 10.97 10.37 | MC9S12XD256VAL 
= 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E256CFUE-ND@ NEW! 10.76 9.01 8.52 | MC9S12E256CFUE 
— 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12E256CPVE-ND® NEW! 11.18 9.37 8.86 | MC9S12E256CPVE 
— 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12E256MFUE-ND@ NEW! 11.85 9.93 9.39 | MC9S12E256MFUE 
256K — 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 90 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12E256MPVE-ND® NEW! 12.29 10.30 9.74) MC9S12E256MPVE 
=- 4-Ch., 16-Bit__|_6-Ch., 8-Bit | 60 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 [-40~105| 80-QFP | MC9S12E256VFUE-ND@ NEW! 11.32 9.48 8.96 | MC9S12E256VFUE 
= 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12E256VPVE-ND® NEW! 11.74 9.83 9.30 | MC9S12E256VPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.5 40.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12XA256CAA-ND@ NEW! 10.32 8.64 8.18 | MC9S12XA256CAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 |-40~105 | 80-PQFP | MC9S12XA256CAARCT-ND@§ 13.19 11.05 10.34 | MC9S12XA256CAAR 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 |-40~ 105} 80-PQFP | MC9S12XA256CAARTR-ND@$ 7482.75/750 MC9S12XA256CAAR 
4K 8-Ch., 16-Bit__| 7-Ch., 8-Bit | 119| 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 40.0 | -40~85 | 144-LQFP | MC9S12XA256CAG-ND® NEW! 10.67 8.93 8.45 | MC9S12XA256CAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XA256CAL-ND® NEW! 10.46 8.76 8.28 | MC9S12XA256CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 40.0 |-40~105} 80-QFP | MC9S12XA256VAA-ND@ NEW! 13.56 11.35 10.74 | MC9S12XA256VAA 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 126 5.0 40.0 |-40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XA256VAL-ND@ NEW! 13.71 11.48 10.86 | MC9S12XA256VAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12XDT256CAA-ND@ NEW! 11.18 9.37 8.86 | MC9S12XDT256CAA 
4K 8-Ch., 16-Bit_|_8-Ch., 8-Bit_|119| 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XDT256CAG-ND@ NEW! 11.53 9.65 9.13 | MC9S12XDT256CAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XDT256CAL-ND® NEW! 11.32 9.48 8.96 | MC9S12XDT256CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~125} 80-QFP | MC9S12XDT256MAA-ND® NEW! 14.21 11.90 11.25) MC9S12XDT256MAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XDT256MAG-ND® NEW! 14.69 12.30 11.63 | MC9S12XDT256MAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XDT256MAL-ND@ NEW! 14.38 12.04 11.39) MC9S12XDT256MAL 
4K 8-Ch., 16-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, l2C 5.0 40.0 |-40~105| 80-QFP_ | MC9S12XDT256VAA-ND® NEW! 13.56 11.35 10.74 | MC9S12XDT256VAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~ 105 | 144-LQFP | MC9S12XDT256VAG-ND® NEW! 14.00 11.72 11.09 | MC9S12XDT256VAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XDT256VAL-ND@ NEW! 13.69 11.47 10.84 | MC9S12XDT256VAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 144-LQFP | MC9S12XHZ256CAG-ND® NEW! 12.08 11.09 10.12 | MC9S12XHZ256CAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 86 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XHZ256CAL-ND® NEW! 11.87 10.90 9.94) MC9S12XHZ256CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12XHZ256VAG-ND@ NEW! 12.68 11.64 10.62 | MC9S12XHZ256VAG 
4K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12A256CFUE-ND® NEW! 16.03 13.42 12.69) MC9S12A256CFUE 
4K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12DG256MFUE-ND@ NEW! 18.59 15.57 14.73 | MC9S12DG256MFUE 
262K | 12K 4K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DG256MPVE-ND® NEW! 19.07 15.97 15.10) MC9S12DG256MPVE 
4K 8-Ch., 10-Bit See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 |-40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DG256VPVE-ND@ NEW! 18.19 15.23 14.41 | MC9S12DG256VPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DT256CPVE-ND@ NEW! 18.48 15.47 14.63 | MC9S12DT256CPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit_ | _7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12A512CPVE-ND@ NEW! 18.92 15.84 14.98 | MC9S12A512CPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 it SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVE-ND@ NEW! 18.54 16.92 16.00} MC9S12DP512CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 it SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DP512MPVE-ND® NEW! 20.40 18.62 17.61 | MC9S12DP512MPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DP512VPVE-ND@ NEW! 20.06 18.31 17.32 | MC9S12DP512VPVE 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERCT-ND@§ 18.80 17.16 16.05 | MC9S12DP512CPVER 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERTR-ND@+ 7747.00/500 MC9S12DP512CPVER 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12XDT512CAA-ND® NEW! 14.04 11.75 11.12 | MC9S12XDT512CAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XDT512CAG-ND® NEW! 14.40 12.06 11.41 | MC9S12XDT512CAG 
20K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XDT512CAL-ND@ NEW! 14.17 11.87 11.22 | MC9S12XDT512CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~125} 80-QFP | MC9S12XDT512MAA-ND® NEW! 16.58 13.89 13.13 | MC9S12XDT512MAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XDT512MAL-ND® NEW! 16.76 14.03 13.27 | MC9S12XDT512MAL 
512K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12XA512CAA-ND® NEW! 13.18 11.03 10.44 | MC9S12XA512CAA 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 | -40~85 | 144-LQFP | MC9S12XA512CAG-ND® NEW! 13.54 11.34 10.72 | MC9S12XA512CAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XA512CAL-ND@® NEW! 13.31 11.15 10.54 | MC9S12XA512CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 |-40~105} 80-QFP | MC9S12XA512VAA-ND® NEW! 15.82 13.25 12.53 | MC9S12XA512VAA 
4K 8-Ch., 16-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XA512VAL-ND@ NEW! 15.97 13.37 12.65 | MC9S12XA512VAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119} 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 144-LQFP | MC9S12XDP512CAG-ND® NEW! 14.98 12.54 11.86 | MC9S12XDP512CAG 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XDP512CAL-ND® NEW! 14.75 12.35 11.68 | MC9S12XDP512CAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XDP512MAG-ND® NEW! 17.69 14.82 14.01 | MC9S12XDP512MAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XDP512MAL-ND® NEW! 17.39 14.56 13.77 | MC9S12XDP512MAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119] 24-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12XDP512VAG-ND® NEW! 16.87 14.13 13.36 | MC9S12XDP512VAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XDP512VAL-ND@ NEW! 16.58 13.89 13.13 | MC9S12XDP512VAL 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 144-LOFP | MC9S12XHZ512CAG-ND@® NEW! 13.69 11.47 10.84 | MC9S12XHZ512CAG 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XHZ512CAL-ND@ NEW! 13.48 11.29 10.68 | MC9S12XHZ512CAL 
768K | 48K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 12-Bit | SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12XEP768CAL-ND® NEW! 15.03 12.59 11.91 | MC9S12XEP768CAL 
HC16 — RoHS Compliant 
— [1K | — | 8-Ch.,10-Bit 2-Ch. | 16 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 16.0 | -40~85 | 132-PQFP | MC68HC16Z1VEH16-ND 19.57 17.86 16.05 | MC68HC16Z1VEH16 
Demo Boards 
Evaluation Board for MC9S12E128/64. M68EVB912E128-ND 253.48/1 M68EVB912E128 
Evaluation Board for MC9S12XDT512 . DEMO09S12XDT512E-ND® 80.78/1 DEMO09S12XDT512E 
Development Kit for 912D60A with Serial Debugget M68KIT912D60A-ND §27.79/1 M68KIT912D60A 
Development Kit for 912D128A with Serial Debugger M68KIT912DG128A-ND 766.02/1 M68KIT912D128A 
Development Kit for 912DP256 with Multilink M68KIT912DP256-ND 506.16/1 M68KIT912DP256 
Development Kit for 912UF32 with Multilink M68KIT912UF32-ND 850.00/1 M68KIT912UF32 
Demo Board for MC9S12XEP100-ND DEMO9S12XEP100-ND® NEW! 74.92/1 DEMO09S12XEP100 
Demo Board for MC9S12XDP512. EVB9S12XDP512E-ND® NEW! 392.96/1 EVB9S12XDP512E 
Demo Board for MC9S12XEP100. EVB9S12XEP100-ND@ NEW! 497.42/1 EVB9S12XEP100 


@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 719 


S* fr eescale 8-16 Bit Development Tools 
MultiLink 


The MultiLink is an easy-to-use, low cost development tool for the Freescale HC(S)08 and HC(S)12 MCUs. It provides In-Circuit emulation, debugging and 
programming through the MONO8 (HC08) and BDM (HC 12, HCS08) interfaces. 


Features: 


* Universal development tool for HC(S)08 and HC(S)12 MCUs »¢ Real-Time In-Circuit emulation and debug ¢ Fast In-Circuit programming * Auto- 
detects baud rate and frequency » Provides optional overdrive clock to target * Small size * Supports 2V ~ 5.5V * Auto-cycle power for security checks 
(up to 125mA) * Universal power supply (included). 


The M68CYCLONEPRO provides all the same capabilities of the MultiLinks, with the ability to function as a standalone programmer, with pushbuttons 
and LEDs to control operation. Also provides support for 1.8V operation. 


M68CYCLONEPROE-ND HIC(S)OBGHIC (S)I2 USB is sacednas ctensddcaaesaduedcodupinadie ston sphndigehaaesecseenaaw erat aadeauwnarionsiniedaaechale seadeteas oe dadGndadseohadicsiaed nhulgsliaiesinatiesnaadanadtgehaasyncegsinaavedad $537.26 
USBMULTILINKO8E-ND HC08S USB icscistactstacaceciseocediesdesciatandsazariiaeidiacesadeadseersseeesseledbdaedsedes Panis ediabdandnedssCaeisi aes taniiedindianazhabiedasuardadeedsaccaateed seni eahenseaea $101.17 
USBMULTILINKBDME-ND HC(S)08, HC(S)12, USB... -. $106.63 


32-Bit Microcontrollers Digi@Reel® 


ColdFire™ the highly integrated ColdFire series of processors allow for advanced performance at low cost. 68K series of processors are ideal for the engineer looking for high performance at a reduced cost. The wide 
Rich peripheral sets and development tools make these processors both easy to use and highly functional. array of 68K processors can suit most any application. 
The variable length RISC architecture enable this processor to save system memory and cost. 


PowerPC™ series of processors from Freescale Semiconductor, Inc. are the ideal foundation for RISC 1-MX™ based on ARM® core technology and designed for use in smartphones, wireless PDAs, mobile 


embedded applications. Features include high scalability and code compatibility over the entire line. entertainment and many other mobile wireless applications, Freescales’s i.MX family is engineered to offer 
M-Core™ with an emphasis on low power consumption, the M-CORE series of processors are the ideal SMart speed-low power consumption with MHz performance to spare, and a high degree of integration to 
match for handheld and other low-power applications, which require high performance. reduce your design time significantly. 
Temper- 
Freq. | Cache} SRAM) Flash ature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) | (KB) | (KB) | (KB) DMA USB CAN Serial ADC (°C) Package _| Part No. 1 25 100 | Part No. 
ColdFire™ Processors 
40 4K 8 =_ 2-Ch — 2 2 UART — -40~85| 160-QFP | MCF5206ECAB40-ND® 15.95 14.64 13.36] MCF5206ECAB40 
40 4K 8 - 2-Ch. - 2 2 UART — -40~85 | 160-QFP | MCF5206EAB40-ND® 12.87 11.81 10.78 | MCF5206EAB40 
54 4K 8 _ 2-Ch. _- 2 2 UART — -40~85 | 160-QFP | MCF5206EAB54-ND® 15.95 14.64 13.36] MCF5206EAB54 
25 | 512K | 512 _ 4-Ch High-Speed OTG - UART 12-Bit (8-Ch.) 0~70 160-QFP__ | MCF5206FT25A-ND 24.39 19.13 18.02 | MCF5206FT25A 
166 | 8K 16 = 4-Ch. = = [2C, UART, SPI — -40 ~ 85 | 144-MAPBGA | MCF5207CVM166-ND@ 9.21 7.63 6.96 | MCF5207CVM166 
66 4K 64 256 _ _ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5214CVM66-ND® 19.00 17.36 15.88] MCF5214CVM66 
66 4K 64 512 4-Ch. od 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5216CVM66-ND@ 20.51 18.82__-17.17 | MCF5216CVM66 
80 | 16K | 64 =— 4-Ch. =— 2 12C, UART, SPI =— -40~85 | 160-QFP | MCF5232CAB80-ND@ 16.07 14.75 = 13.45 | MCF5232CAB80 
100 | 16K | 64 _ 4-Ch. _ 2 [2¢, UART _ -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM100-ND @ 16.07 14.75 13.45} MCF5232CVM100 
150 | 16K | 64 =_ 4-Ch. _ 2 [2¢, UART _ -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM150-ND 28.36 26.03 23.75 | MCF5232CVM150 
100 | 8K 64 = 4-Ch. = 2 12C, UART — -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM100-ND 28.92 26.54 24.21) MCF5233CVM100 
150 | 8K 64 _ 4-Ch. _ 2 [2¢, UART _ -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM150-ND® 26.87 24.66 22.50 | MCF5233CVM150 
100 | 8K 64 =_— 4-Ch. =_ 2 12C, UART =— -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM100-ND® 20.89. 19.17 17.49) MCF5234CVM100 
150 | 8K 64 - 4-Ch. _ 2 12¢, UART _ -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM150-ND 26.06 23.92 21.82 | MCF5234CVM150 
100 | 16K | 64 = 4-Ch. = 2 [2C, UART, SPI — -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM100-ND 24.11 22.13 20.19) MCF5235CVM100 
150 | 16K | 64 _ 4-Ch. _ 2 [2¢, UART _ -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM150-ND 26.86 24.47 22.94) MCF5235CVM150 
140 | 8K 96 — 4-Ch. — 2 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 160-MAPBGA | MCF5249CVM140-ND® 16.14 = 14.82 13.52} MCF5249CVM140 
120 | 8K 96 _ 4-Ch. _ 2 12C, UART, SPI 10-Bit 0~70 144-LQFP | MCF5249LAG120-ND® 1463 13.43 12.25) MCF5249LAG120 
120 | 8K 96 - 4-Ch. - 2 12C, UART, SPI 10-Bit -40~85 |} 144-LQFP | MCF5249LCAG120-ND® 15.42 14.15 12.91) MCF5249LCAG120 
140 | 8K 96 = 4-Ch. =_ 2 12C, UART, SPI 10-Bit 0~70 160-BGA__| MCF5249VM140-ND@ 15.40 12.89 11.65 | MCF5249VM140 
100 | 16K | 64 = 4-Ch. Full-Speed Device = [2C, UART, SPI =— 0~70 160-QFP | MCF5270AB100-ND® 11.78 10.81 9.86 | MCF5270AB100 
100 | 16K | 64 _ 4-Ch. Full-Speed Device - 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5271CVM100-ND® 14.92 13.69 12.49} MCF5271CVM100 
100 | 16K | 64 _ 4-Ch. Full-Speed Device - 12C, UART, SPI — -40~ 85} 160-QFP | MCF5271CAB100-ND® 14.92 13.69 12.49) MCF5271CAB100 
66 1K 4 =_ 4-Ch. Full-Speed Device - (2C, UART, SPI — 0~70 196-BGA | MCF5272VM66-ND@ 15.65 14.36 12.39) MCF5272VM66 
66 1K 4 _ 4-Ch. Full-Speed Device - (2C, UART, SPI _ 0~70 196-BGA __| MCF5272CVM66-ND® 17.87 16.40 14.96 | MCF5272CVM66 
166 | 32K | 64 _ 4-Ch. Full-Speed Device = 12C, UART, SPI _ 0~70 | 196-MAPBGA | MCF5274LVM166-ND@ 12.95 11.88 10.84] MCF5274LVM166 
166 | 32K | 64 - 4-Ch. Full-Speed Device - 12C, UART, SPI — 0~70 | 256-MAPBGA | MCF5274VM166-ND@ 16.09 14.76 13.47) MCF5274VM166 
166 | 32K | 64 - 4-Ch. Full-Speed Device _ (2C, UART, SPI — -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5275LCVM166-ND 16.09 14.76 13.47| MCF5275LCVM166 
166 | 32K | 64 _ 4-Ch. Full-Speed Device - (2C, UART, SPI _ -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5275CVM166-ND® 19.23 17.65 16.10 | MCF5275CVM166 
66 4K 64 = 4-Ch. =_ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM66-ND® 22.85 20.97 19.13) MCF5280CVM66 
80 4K 64 _ 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM80-ND® 27.40 25.15 22.94) MCF5280CVM80 
66 4K 64 256 4-Ch. _ 1 (2C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM66-ND® 25.60 23.50 21.44) MCF5281CVM66 
80 4K 64 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF80-ND 29.08 26.48 24.83) MCF5281CVF80 
80 4K 64 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM80-ND® 29.08 26.48 24.83 | MCF5281CVM80 
66 4K 64 512 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40~85| 256-BGA | MCF5282CVM66-ND® 27.84 25.55 = 23.31) MCF5282CVM66 
80 4K 64 512 4-Ch. =_ 1 (2C, UART, SPI 10-Bit -40~85 | 256-BGA__| MCF5282CVM80-ND@ 33.42 30.66 27.98 | MCF5282CVM80 
66 | 16K 4 =_ 4-Ch. = _ 12C, UART — 0~70 208-FQFP | MCF5307AI66B-ND® 20.57 18.87 17.22] MCF5307AI66B 
90 | 16K 4 _ 4-Ch. _ =_ 12¢, UART ad 0~70 208-FQFP ) MCF5307AI90B-ND® 27.10 24.87 22.69] MCF5307A190B 
66 | 16K 4 _ 4-Ch. _ - [2¢, UART _ -40~ 85 | 208-FQFP__| MCF5307CAI66B-ND@ 25.28 23.20 21.16 | MCF5307CAI66B 
220 | 24K 4 = 4-Ch. = = [2C, UART =— -40~85 | 208-FQFP | MCF5407CAI220-ND@ 50.10 45.97 41.94) MCF5407CAI220 
162 | 24K 4 _ 4-Ch. ad _ 12¢, UART — -40~ 85} 208-FQFP | MCF5407CAI162-ND@ 44.31 40.66 37.10) MCF5407CAI162 
220 | 24K 4 _ 4-Ch. ad - 12C, UART — 0~70 208-FQFP | MCF5407AI220-ND@ 44.31 40.66 37.10] MCF5407A1220 
162 | 24K 4 _ 4-Ch. _ - [2¢, UART = 0~70 208-FQFP | MCF5407A1162-ND® 36.58 33.56 30.62 | MCF5407A1162 
200 | 64K | 32 _— 16-Ch. High-Speed Device = UART =_ 0~70 388-PBGA | MCF5470VR200-ND® 27.33 25.08 — 22.88) MCF5470VR200 
200 | 64K | 32 - 16-Ch. High-Speed Device 2 (2C, UART, SPI — 0~70 388-PBGA | MCF5471ZP200-ND 31.18 29.45 27.72) MCF5471ZP200 
200 | 64K | 32 - 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI — 0~70 388-PBGA | MCF5471VR200-ND® 32.17 29.52 26.94) MCF5471VR200 
200 | 64K | 32 _ 16-Ch. High-Speed Device 2 (2C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5472VR200-ND® 27.33 © 25.08 22.88) MCF5472VR200 
200 | 64K |_ 32 =_ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI = 0~70 388-PBGA | MCF5473ZP200-ND 31.18 29.45 27.72 | MCF5473ZP200 
200 | 64K | 32 _ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP200-ND 29.68 28.04 26.39) MCF5474ZP200 
200 | 64K | 32 - 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI — 0~70 388-PBGA | MCF5474VR200-ND® 28.13 25.62 24.02] MCF5474VR200 
266 | 64K | 32 _ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5474VR266-ND® 3217 29.52 26.94] MCF5474VR266 
200 | 64K | 32 _ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5475VR200-ND® 35.48 32.56 29.71] MCF5475VR200 
266 | 64K | 32 - 16-Ch. High-Speed Device 2 (2C, UART, SPI _— 0~70 388-PBGA _| MCF5475VR266-ND® 37.02 33.97 __ 30.99 | MCF5475VR266 
166 | 64K | 32 = 16-Ch. High-Speed Device 2 [2C, UART, SPI — -40 ~85 | 388-PBGA | MCF5480CVR166-ND® 32.15 29.50 26.92] MCF5480CVR166 
166 | 64K | 32 =_ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ -40~85 | 388-PBGA | MCF5482CVR166-ND® 32.15 29.50 26.92) MCF5482CVR166 
166 | 64K | 32 _- 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CZP166-ND 35.87 33.89 31.89) MCF5483CZP166 
166 | 64K | 32 _ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _— -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CVR166-ND® 37.00 33.95 30.97) MCF5483CVR 166 
200 | 64K | 32 =_ 16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI — -40~85 | 388-PBGA | MCF5484CVR200-ND® 37.86 34.74 31.70) MCF5484CVR200 
200 | 64K | 32 = 16-Ch. High-Speed Device 2 (2C, UART, SPI — -40~85 | 388-PBGA _| MCF5485CVR200-ND® 42.69 39.17 _ 35.74| MCF5485CVR200 
66 — 16 128 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG = [2C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 64-LQFP =| MCF52221CAE66-ND® 9.38 7.77 7.09} MCF52221CAE66 
66 _ 16 128 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG _ (2C, UART, SPI 12-Bit -40~ 85 100-LQFP | MCF52221CAF66-ND® 10.42 8.63 7.88 | MCF52221CAF66 
80 - 16 128 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG - (2C, UART, SPI 12-Bit -40~ 85} 100-LQFP | MCF52221CAF80-ND® 9.80 9.00 8.21 | MCF52221CAF80 
66 - 16 128 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG - 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52221CVM66-ND@ 10.25 8.49 7.75} MCF52221CVM66 
80 - 16 128 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG - (2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52221CVM80-ND® 10.19 9.35 8.53} MCF52221CVM80 
66 - 32 256 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG - 12C, UART, SPI 12-Bit -40~ 85 100-LQFP | MCF52223CAF66-ND@ 10.95 10.05 9.17} MCF52223CAF66 
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Digi@Reel” 


semiconductor 
Temper- 
Freq. |Cache | SRAM | Flash ature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) | (KB) | (KB) | (KB) DMA USB CAN Serial ADC (°C) Package _| Part No. 1 25 100 | Part No. 
80 _ 32 256 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 100-LQFP | MCF52223CAF80-ND@ 11.34 10.41 9.49 | MCF52223CAF80 
66 _ 32 256 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52223CVM66-ND® 10.78 9.90 9.03 | MCF52223CVM66 
80 = 32 256 4-Ch. Full-Speed Device/Host/OTG = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52223CVM80-ND® 11.82 10.85 9.36 | MCF52223CVM80 
60 = 32 256 4-Ch. — 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 112-LQFP | MCF52230CAL60-ND® 12.79 11.74 = 10.71 | MCF52230CAL60 
60 al 32 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 112-LQFP | MCF52231CAL60-ND® 13.69 12.57 10.84} MCF52231CAL60 
60 _ 32 256 4-Ch. _ 1 12c, UART 12-Bit -40~85 | 112-LQFP | MCF52233CAL60-ND® 13.88 12.74 11.63 | MCF52233CAL60 
60 _ 32 256 4-Ch. _ 1 12C, UART 12-Bit -40~85 | 112-LQFP | MCF52234CAL60-ND® 14.69 13.48 12.30} MCF52234CAL60 
60 = 32 256 4-Ch. = 1 12¢, UART 12-Bit -40~85 | 112-LQFP__| MCF52235CAL60-ND® 17.66 16.20 14.78 | MCF52235CAL60 
240 | 16K 32 _ 16-Ch. Full Host, Full OTG 1 12C, UART, SPI = -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5327CVM240-ND® 15.70 14.41 13.15] MCF5327CVM240 
240 | 16K 32 = 16-Ch. Full Host, Full OTG = 12C, UART, SPI = -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5372LCVM240-ND@ 17.27, 15.85 14.46 | MCF5372LCVM240 
NEW! ColdFire™ V2 Processors NEW! 
83 [0.016 | 16 = 16-Ch = = |2C, UART, QSPI = -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5208CVM166-ND 10.80 9.05 8.56 | MCF5208CVM166 
66 _ 16 64 4-Ch _ — [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF52100CAE66-ND 7.13 5.17 4.89 | MCF52100CAE66 
80 — 16 64 4-Ch _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP —/ MCF52100CAE80-ND 7.81 5.66 5.36 | MCF52100CAE80 
66 al 16 64 4-Ch _ _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52100CEP66-ND 7.13 Si? 4.89 | MCF52100CEP66 
66 _ 16 64 4-Ch _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52100CVM66-ND 7.13 5.17: 4.89 | MCF52100CVM66 
80 - 16 64 4-Ch. = - 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA_| MCF52100CVM80-ND 8.01 5.81 5.49 | MCF52100CVM80 
66 — 16 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP = MCF52110CAE66-ND 8.30 6.02 5.69 | MCF52110CAE66 
80 _ 16 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =) MCF52110CAE80-ND 9.12 6.61 6.25 | MCF52110CAE80 
80 = 16 128 4-Ch. — = 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 100-LQFP | MCF52110CAF80-ND 9.65 8.08 7.65 | MCF52110CAF80 
66 al 16 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52110CEP66-ND 8.30 6.02 5.69 | MCF52110CEP66 
66 _ 16 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52110CVM66-ND 8.30 6.02 5.69 | MCF52110CVM66 
80 = 16 128 4-Ch. = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52110CVM80-ND 9.38 6.80 6.43 | MCF52110CVM80 
66 — 16 128 4-Ch. — — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF5211CAE66-ND 8.81 6.38 6.04 | MCF5211CAE66 
66 = 16 128 4-Ch. = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF5211CEP66-ND 10.56 7.65 7.24 | MCF5211CEP66 
66 _ 16 128 4-Ch. _ al 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF5211LCEP66-ND 8.81 6.38 6.04 | MCF5211LCEP66 
66 _ 16 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 81-PBGA | MCF5211LCVM66-ND 9.27 6.72 6.36 | MCF5211LCVM66 
80 = 16 128 4-Ch. _ = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 81-PBGA | MCF5211LCVM80-ND 9.69 7.03 6.65 | MCF5211LCVM80 
66 — 32 256 4-Ch. _ _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF5212CAE66-ND 9.84 8.24 7.80 | MCF5212CAE66 
66 _ 32 256 4-Ch. _ _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 81-PBGA | MCF5212LCVM66-ND 9.84 8.24 7.80 | MCF5212LCVM66 
80 — 32 256 4-Ch. _— — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 81-PBGA | MCF5212LCVM80-ND 10.55 8.84 8.36 | MCF5212LCVM80 
66 — 32 256 4-Ch. _— 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 100-LQFP | MCF5213CAF66-ND 11.49 9.62 9.10 | MCF5213CAF66 
80 = 32 256 4-Ch. = 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 100-LQFP__| MCF5213CAF80-ND 12.10 10.14 9.59 | MCF5213CAF80 
66 - 32 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 81-PBGA | MCF5213LCVM66-ND 10.17 8.52 8.05 | MCF5213LCVM66 
80 — 32 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 81-PBGA | MCF5213LCVM80-ND 11.95 10.01 9.46 | MCF5213LCVM80 
66 - 64 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5214CVF66-ND 19.61 17.89 16.92) MCF5214CVF66 
66 = 64 512 4-Ch. = 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5216CVF66-ND 21.94 20.03 18.94 | MCF5216CVF66 
66 — 16 64 4-Ch OTG = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF52210CAE66-ND 7.86 5.70 5.39 | MCF52210CAE66 
80 - 16 64 4-Ch OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF52210CAE80-ND 8.61 6.24 5.90 | MCF52210CAE80 
66 - 16 64 4-Ch OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52210CEP66-ND 7.86 5.70 5.39 | MCF52210CEP66 
66 - 16 64 4-Ch OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52210CVM66-ND 7.86 5.70 5.39 | MCF52210CVM66 
80 = 16 64 4-Ch. OTG = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA_| MCF52210CVM80-ND 8.81 6.38 6.04 | MCF52210CVM80 
66 _ 16 128 4-Ch. OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP = MCF52211CAE66-ND 9.14 6.63 6.27 | MCF52211CAE66 
80 _ 16 128 4-Ch. OTG _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP = MCF52211CAE80-ND 10.02 7.27 6.87 | MCF52211CAE80 
80 —_ 16 128 4-Ch. OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 100-LQFP | MCF52211CAF80-ND 10.63 8.90 8.42 | MCF52211CAF80 
66 — 16 128 4-Ch. OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52211CEP66-ND 9.14 6.63 6.27 | MCF52211CEP66 
66 - 16 128 4-Ch. OTG = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA_| MCF52211CVM66-ND 9.14 6.63 6.27 | MCF52211CVM66 
80 — 16 128 4-Ch. OTG = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52211CVM80-ND 10.31 TAT 7.07 | MCF52211CVM80 
50 = 8 64 4-Ch OTG — 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 64-LQFP = MCF52212AE50-ND 5.85 3.76 3.55 | MCF52212AE50 
50 — 8 64 4-Ch. OTG _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF52212CAE50-ND 6.50 417 3.95 | MCF52212CAE50 
50 — 8 128 4-Ch. OTG 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 64-LQFP =| MCF52213AE50-ND 6.82 4.94 4.67 | MCF52213AE50 
50 = 8 128 4-Ch. OTG = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP | MCF52213CAE50-ND 7.59 5.50 5.20 | MCF52213CAE50 
60 — 32 128 4-Ch. — _ [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP =| MCF52230CAF60-ND 12.45 10.42 9.86 | MCF52230CAF60 
60 — 32 128 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP =| MCF52231CAF60-ND 13.60 11.39 10.77} MCF52231CAF60 
50 _ 32 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 80-LQFP =) MCF52232AF50-ND 9.01 6.53 6.18 | MCF52232AF50 
50 al 32 128 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP =| MCF52232CAF50-ND 10.02 7.27 6.87 | MCF52232CAF50 
60 - 32 256 4-Ch. _ = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP | MCF52233CAF60-ND 13.54 11.34 10.72 | MCF52233CAF60 
60 — 32 256 4-Ch. _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 121-PBGA | MCF52233CVM60-ND 13.88 11.63 11.00} MCF52233CVM60 
60 — 32 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 121-PBGA | MCF52234CVM60-ND 14.98 12.54 11.86} MCF52234CVM60 
60 — 32 256 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40~85 | 121-PBGA | MCF52235CVM60-ND 17.62 14.75 13.95 | MCF52235CVM60 
50 — 32 256 4-Ch. _— — 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 80-LQFP =) MCF52236AF50-ND 9.85 7.14 6.75 | MCF52236AF50 
50 = 32 256 4-Ch. = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP | MCF52236CAF50-ND 10.93 7.92 7.49 | MC52236CAF50 
140 8 96 _ — _ — 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 160-BGA | MCF5249CVF140-ND 16.14 13.52 12.78] MCF5249CVF140 
140 8 96 = = = = 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 160-BGA _| MCF5249VF140-ND 15.40 12.89 12.19 | MCF5249VF140 
140 8 128 _ 4-Ch. High-Speed Device 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 | 225-MAPBGA | MCF5253CVM140-ND 15.74 13.18 = 12.47 | MCF5253CVM140 
140 8 128 _- 4-Ch. High-Speed Device 1 12C, UART, SPI 12-Bit Q~70 | 225-MAPBGA | MCF5253VM140-ND 13.94 11.67 11.04 | MCF5253VM140 
150 8 64 =_ 4-Ch. _— — 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 196-BGA | MCF5270CVM150-ND 14.11 11.82 11.18] MCF5270CVM150 
100 8 64 _ 4-Ch. — — 12C, UART, SPI _ 0~70 196-BGA | MCF5270VM100-ND 11.78 9.86 9.33 | MCF5270VM100 
150 8 64 = 4-Ch. — -40 ~ 85 196-BGA | MCF5271CVM150-ND 16.47. 13.79 13.04} MCF5271CVM150 
66 1 4 _ 2-Ch. _ _ 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 196-BGA | MCF5272CVF66-ND 17.87 14.96 14.15 | MCF5272CVF66 
66 1 4 = 2-Ch. _ — 12C, UART, SPI _ 0~70 196-BGA | MCF5272VF66-ND 15.65 13.10 12.39] MCF5272VF66 
166 32 64 _ 4-Ch. High-Speed Device — 12C, UART, SPI _ -40~85 | 256-PBGA | MCF5274CVM166-ND 17.66 14.78 13.98} MCF5274CVM166 
166 32 64 _- 4-Ch. High-Speed Device = 12C, UART, SPI = -40~ 85 | 196-PBGA | MCF5274LVF166-ND 12.95 10.84 10.25 | MCF5272LVF166 
66 2 64 = 1-Ch. — 1 (2C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 256-BGA —_| MCF5280CVF66-ND 21.59 19.71 18.64] MCF5280CVF66 
66 2 64 256 1-Ch. — 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 256-BGA —_| MCF5281CVF66-ND 24.23 22.11 20.91 | MCF5281CVF66 
66 2 64 512 1-Ch. _— 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 256-BGA —_| MCF5282CV/F66-ND 26.34 24.03 22.73 | MCF5282CVF66 
80 2 64 512 1-Ch. = 1 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 256-BGA _| MCF5282CVF80-ND 31.61 28.84 27.28 | MCF5282CVF80 
90 8 4 = 4-Ch. = = 12C, UART = -40 ~ 85 208-QFP | MCF5307CAI90B-ND 30.55 27.88 26.37 | MCF5307CAI90B 
240 16 32 = 1-Ch. High-Speed Device 1 [2C, UART, SPI _ -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF53281CVM240-ND 19.91 18.17 17.18) MCF53281CVM240 
240 16 32 = 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5328CVM240-ND 18.82 15.76 14.91} MCF5328CVM240 
240 16 32 = 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, UART, SPI = -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5329CVM240-ND 20.17 18.41 17.41 | MCF5329CVM240 
240 [32/32 | 32 = 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI = -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5373LCVM240-ND 18.01 16.44 15.54 | MCF5373LCVM240 
266 | 32/32) 32 _ 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP266-ND 30.43 27.77 = 26.26 | MCF5474ZP266 
200 [32/23 | 32 _ 1-Ch. High-Speed Device 1 [2C, SPI = 0~70 388-PBGA | MCF5475ZP200-ND 33.56 30.62 28.96 | MCF5474ZP200 
166 | 32/32 | 32 = 1-Ch. — 1 12C, SPI _ -40~85 | 388-PBGA | MCF5480CZP166-ND 30.41 27.75 = 26.25] MCF5480CZP166 
166 | 32/32 | 32 aad 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI _ -40~85 | 388-PBGA | MCF5482CZP166-ND 30.41 27.75 = 26.25 | MCF5482CZP166 
200 | 32/32) 32 — 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI =_ -40~85 | 388-PBGA | MCF5484CZP200-ND 35.81 32.67 30.90 | MCF5484CZP200 
200 | 32/32| 32 = 1-Ch. High-Speed Device 1 [2C, SPI = -40 ~ 85 | 388-PBGA__| MCF5485CZP200-ND 40.38 36.84 34.84 | MCF5485CZP200 
160 8 128 _ 1-Ch. High-Speed Device = (2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 196-BGA | MCF52277CVM160-ND® 12.05 11.06 — 10.09 | MCF52277CVM160 
NEW! MCF51QE: Flexis 32-Bit — RoHS Compliant NEW! 
50 = 8 32 _- _ _ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF51QE32CLH-ND 3.27 2.99 2.68 | MCF51QE32CLH 
50 = 8 32 _ _ - 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF51QE32LH-ND 2.99 2.75 2.37 | MCF51QE32LH 
50 — 8 64 = = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF51QE64CLH-ND 4.75 4.36 3.76 | MCF51QE64CLH 
50 = 8 32 = = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF51QE96CLH-ND 6.65 4.27 4.04 | MCF51QE96CLH 
50 = 8 64 = ee = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP = MCF51QE96CLK-ND 6.22 4.51 4.26 | MCF51QE96CLK 
50 = 8 128 = = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF51QE128CLH-ND 5.46 5.01 4.33 | MCF51QE128CLH 
50 - 8 128 = = = 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP | MCF51QE128CLK-ND 5.73 5.26 4.54 | MCF51QE128CLK 
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semiconductor 
Operating Operating 
Frequency Voltage Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) Features Timer (V) (°C) Package Part No. il 25 100 Part No. 
PowerPC™ Processors 
266 SPI, 126 — 3.3 -40 ~ 105 272-PBGA MPC5200CVR266-ND@ 55.84 51.24 46.75 MPC5200CVR266 
400 IIC, SPI, CAN 2.0, USB 1.1 8-Ch. 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200CVR400-ND® 61.59 56.51 51.56 MPC5200CVR400 
400 12C, SPI - 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200CVR400B-ND® 29.17 26.76 24.42 MPC5200CVR400B 
400 SPI, 126 — 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200VR400-ND® 60.23 55.26 50.42 MPC5200VR400 
400 12C, SPI, CAN 2.0 = 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200VR400B-ND® 26.81 24.60 22.45 MPC5200VR400B 
40 SPI, SCI, TouCAN 22-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC533CVR40-ND@ NEW! 30.40 27.74 26.23 MPC533CVR40 
40 SPI, SCI, TouCAN 22-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-BGA MPC535CZP40-ND NEW! 47.58 43.41 41.06 MPC535CZP40 
40 QsMcM al 3.3 -40 ~ 105 272-PBGA MPC555LFCVR40-ND® 71.33 65.45 59.72 MPCS55LFCVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 50-Ch. 3.3 -40 ~ 125 272-PBGA MPC555LFCZP40-ND NEW! 65.45 59.72 56.48 MPC555LFCZP40 
40 QSMCM 50-Ch. 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC555LFMVR40-ND® 78.46 71.99 65.68 MPCS555LFMVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 50-Ch. 3.3 -40 ~ 125 272-BGA MPC555LFMZP40-ND NEW! 71.98 65.68 62.12 MPC555LFMZP40 
40 SCI, QSPI, TouCAN 54-Ch. 3.3 -40 ~ 85 388-PBGA MPC561CVR40-ND® 33.13 30.40 27.74 MPC561CVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC561CZP40-ND NEW! 30.40 27.74 26.23 MPC561CZP40 
56 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-PBGA MPC561MVR56-ND@ NEW! 33.44 30.51 28.85 MPC561MVR56 
56 SCI, QSPI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-PBGA MPC561MZP56-ND 36.44 33.44 30.51 MPC561MZP56 
56 SCI, QSPI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-PBGA MPC562MZP56-ND 41.90 38.45 35.08 MPC562MZP56 
40 QsMcM 54-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC563CVR40-ND® 54.39 49.90 45.53 MPC563CVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC563CZP40-ND NEW! 49.90 45.53 43.06 MPC563CZP40 
56 SCI, QSPI, TouCAN — 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC563MVR56-ND® 50.08 48.43 46.86 MPC563MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-BGA MPC563MZP56-ND NEW! 54.89 50.08 47.36 MPC563MZP56 
66 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-BGA MPC564CZP66-ND NEW! 69.44 63.36 59.92 MPC564CZP66 
56 SCI, QSPI, TouCAN — 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC564MVR56-ND® 55.08 53.26 61.54 MPC564MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-BGA MPC564MZP56-ND NEW! 60.37 55.08 52.09 MPC564MZP56 
40 QsMcM 70-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CVR40-ND® 77.71 71.30 65.05 MPC565CVR40 
56 QsMcM 70-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CVR56-ND® 81.60 74.87 68.31 MPC565CVR56 
40 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CZP40-ND NEW! 71.30 65.05 61.52 MPC565CZP40 
56 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch. 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CZP56-ND NEW! 74.87 68.31 64.60 MPC565CZP56 
56 SCI, QSPI, TouCAN _ 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPCS565MVR56-ND® 89.37 82.00 74.82 MPC565MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-BGA MPC565MZP56-ND NEW! 82.00 74.82 70.76 MPCS565MZP56 
56 SCI, QSPI, TouCAN = 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC566CVR56-ND® 89.76 82.36 71.06 MPC566CVR56 
56 SCI, QSPI, TouCAN — 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPCS566MVR56-ND® 94.03 86.27 78.71 MPCS566MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch. 2.6 -40 ~ 125 388-BGA MPC566MZP56-ND NEW! 86.27 78.71 74.44 MPCS566MZP56 
200 60X - 2.5 -40 ~ 85 255-PBGA MPC603RZT200LC-ND 47.27 39.37 37.04 MPC603RZT200LC 
300 60X _ 2.5 -40 ~ 85 256-CBGA MPC603RRX300LC-ND 95.17 _ — MPC603RRX300LC 
400 60X, MPX - 3.3 -40 ~ 105 360-FCCLGA MPC7410VS400LE-ND® 88.06 75.41 71.28 MPC7410VS400LE 
450 60X, MPX — 3.3 -40 ~ 105 360-FCCLGA MPC7410VS450LE-ND® 105.77 90.57 85.61 MPC7410VS450LE 
500 60X = 25, 3.3 -40 ~ 85 360-CBGA MPC7410VS500LE-ND® 179.35 155.57 148.64 MPG7410VS5O00LE 
300 60X - 3.3 -40 ~ 85 360-CBGA MPC755BPX300LE-ND 88.79 76.03 71.87 MPC755BPX300LE 
400 60X _ 3.3 -40 ~ 85 360-PBGA MPC755CPX400LE-ND 145.45 126.17 123.26 MPG755CPX400LE 
400 60X - 3.3 -40 ~ 85 360-CBGA MPC755CRX400LE-ND 145.45 126.17 123.26 MPC755CRX400LE 
PowerQUICC™ I 
50 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVRS50A-ND® 14.94 13.71 12.51 MPC852TCVRS50A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR66A-ND 16.89 15.50 14.14 MPC852TCVR66A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR80A-ND 19.07 15.97 14.43 MPC852TCVR80A 
100 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR100A-ND® 21.95 20.14 18.38 MPC852TCVR100A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCZT66A-ND NEW! 16.89 14.14 13.38 MPC852TCZT66A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCZT80A-ND 19.07 17.50 15.97 MPC852TCZT80A 
50 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVRS50A-ND® 13.83 12.69 10.95 MPC852TVR50A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVR80A-ND 17.68 14.80 13.37 MPC852TVR80A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVR66A-ND® 15.65 14.36 13.10 MPC852TVR66A 
100 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVR100A-ND 20.32 18.65 17.01 MPC852TVR100A 
50 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TZTSOA-ND NEW! 13.83 11.58 10.95 MPC852TZT50A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TZT66A-ND NEW! 15.65 13.10 12.39 MPC852TZT66A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TZT80A-ND 17.68 14.80 13.37 MPC852TZT80A 
66 PCMCIA, SPI = 3.3 0~ 105 256-PBGA MPC853TVR66A-ND® 17.22 14.42 13.02 MPC853TVR66A 
50 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC855TCVR50D4-ND® 43.75 33.25 32.33 MPC855TCVR50D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC855TVR50D4-ND® 40.52 30.79 29.94 MPC855TVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC855TVR66D4-ND® 41.36 34.45 32.41 MPC855TVR66D4 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC855TVR80D4-ND® 46.42 38.67 36.38 MPC855TVR80D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC857DSLVR50B-ND® 25.04 22.85 21.61 MPC857DSLVR50B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC857DSLCVR66B-ND® 32.42 29.75 27.14 MPC857DSLCVR66B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC857TCVR66B-ND® 46.88 43.02 39.25 MPC857TCVR66B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC857TVR66B-ND® 39.83 36.34 34.37 MPC857TVR66B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC857TVR100B-ND® 56.72 52.05 47.49 MPC857TVR100B 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859DSLCVRS50A-ND® 25.14 23.07 21.05 MPC859DSLCVRS50A 
66 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859DSLCZP66A-ND® 27.96 25.66 23.41 MPC859DSLCZP66A 
100 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859PZP100A-ND 46.02 42.23 38.53 MPC859PZP100A 
133 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859PVR133A-ND® 50.50 46.34 42.28 MPC859PVR133A 
100 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859TCVR100A-ND® 50.29 41.88 39.41 MPC859TCVR100A 
100 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859TZP100A-ND 41.73 38.29 34.93 MPC859TZP100A 
133 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859TVR133A-ND® 45.67 41.91 38.24 MPC859TVR133A 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DECVR50D4-ND® 59.42 49.49 46.56 MPC860DECVR50D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860DEVR50D4-ND® 55.01 45.82 43.11 MPC860DEVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860DEVR66D4-ND® 60.53 50.41 47.43 MPC860DEVR66D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DEZQ50D4-ND 55.01 45.82 43.11 MPC860DEZQ50D4 
80 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DEZQ80D4-ND 72.63 58.82 56.91 MPC860DEZQ80D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DTVR50D4-ND® 60.69 50.55 47.56 MPC860DTVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860DTVR66D4-ND® 66.19 53.60 51.87 MPC860DTVR66D4 
80 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DTVR80D4-ND® 78.29 63.40 61.35 MPC860DTVR80D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860ENCVR66D4-ND® 77.60 62.84 60.81 MPC860ENCVR66D4 
@ RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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DigiG2Reel* 
semiconductor 
Operating Operating 
Frequency Voltage Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) Features Timer (V) (°C) Package Part No. il 25 100 Part No. 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860ENVR66D4-ND® 71.85 58.18 56.30 MPC860ENVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860ENVR80D4-ND® 84.68 67.98 64.26 MPC860ENVR80D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860PCVR50D4-ND® 87.71 70.41 66.56 MPC860PCVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860PCVR66D4-ND® 93.71 75.22 71.11 MPC860PCVR66D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860PVR50D4-ND@ 81.21 65.19 61.62 MPC860PVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860PVR66D4-ND® 86.77 69.66 65.85 MPC860PVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860PVR80D4-ND@ 98.98 79.46 75.11 MPC860PVR80D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRCVR66D4-ND® 84.44 67.79 64.08 MPC860SRCVR66D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRVRS50D4-ND® 72.01 58.31 56.42 MPC860SRVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860SRVR66D4-ND@ 77.52 62.78 60.75 MPC860SRVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRVR80D4-ND® 90.41 72.58 68.61 MPC860SRVR80D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRZQ80D4-ND 84.76 72.58 68.61 MPC860SRZQ80D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860TCVR50D4-ND® 77.78 62.98 60.95 MPC860TCVRS50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 115 357-PBGA MPC860TCVR66D4-ND® 84.44 67.79 64.08 MPC860TCVR66D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860TVR50D4-ND® 72.01 58.31 56.42 MPC860TVR50D4 
66 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860TVR66D4-ND® 77.52 62.78 60.75 MPC860TVR66D4 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC860TVR80D4-ND® 90.41 72.58 68.61 MPC860TVR80D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 115 357-PBGA MPC862PCVR66B-ND® 87.40 80.19 73.17 MPC862PCVR66B 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 115 357-PBGA MPC862PCVR80B-ND@ 99.69 91.47 83.46 MPC862PCVR80B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 357-PBGA MPC862PVR66B-ND® 80.93 74.26 67.75 MPC862PVR66B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC862PVR100B-ND® 99.69 91.47 83.46 MPC862PVR100B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC862PZQ100B-ND NEW! 91.47 83.46 78.93 MPC862PZQ100B 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 115 357-PBGA MPC862TCVR80B-ND® 91.08 83.57 76.24 MPC862TCVR80B 
80 12C, UART 4-16 Bit 5 -40 ~ 105 357-PBGA MPC862TVR80B-ND® 84.32 77.37 70.59 MPC862TVR80B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit § -40 ~ 85 357-PBGA MPC866PCVR100A-ND® 87.58 70.30 66.46 MPC866PCVR100A 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit § -40 ~ 105 357-PBGA MPC866PVR100A-ND® 70.72 64.89 59.20 MPC866PVR100A 
133 PCMCIA, 12C,SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866PVR133A-ND® 77.50 71.11 64.88 MPC866PVR133A 
133 PCMCIA, 12C,SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 100 357-PBGA MPC866PZP133A-ND NEW! TAT 64.88 61.36 MPC866PZP133A 
100 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866TCVR100A-ND@ 72.85 66.84 60.98 MPC866TCVR100A 
100 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866TVR100A-ND® 66.22 60.76 55.44 MPC866TVR100A 
133 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866TVR133A-ND® 70.72 64.89 59.20 MPC866TVR133A 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860DECVR50D4R2CT-ND@§ 59.42 49.49 46.56 MC860DECVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860DECVR50D4R2TR-ND@t 8187.28/180 MC860DECVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860ENCVR50D4R2CT-ND@§ 71.65 58.03 56.15 MC860ENCVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860ENCVR50D4R2TR-ND@t 9872.44/180 MC860ENCVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860SRCVRSOD4R2CT-ND§ 77.78 62.98 60.95 MC860SRCVRS50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860SRCVRSOD4R2TR-ND@t 10716.13/180 MC860SRCVRS50D4R2 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC870CVR133-ND® 19.34 17.75 16.20 MPC870CVR133 
66 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 0~95 256-PBGA MPC870CZT66-ND NEW! 17.54 14.69 13.89 MPC870CZT66 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~85 256-PBGA MPC870VR133-ND® 17.91 14.99 13.54 MPC870VR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC870VR66-ND® 16.24 14.90 13.60 MPC870VR66 
80 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC870VR80-ND® 17.06 15.66 14.29 MPC870VR80 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875CVR133-ND® 32.91 25.81 24.32 MPC875CVR133 
66 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875CVR66-ND® 24.40 22.39 20.43 MPC875CVR66 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875VR133-ND® 24.91 22.86 20.86 MPC875VR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875VR66-ND® 20.72 18.90 17.88 MPC875VR66 
80 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875VR80-ND® 23.71 19.85 17.93 MPC875VR80 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880CVR133-ND® 34.45 31.61 28.84 MPC880CVR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880CVR66-ND® 31.23 26.15 23.62 MPC880CVR66 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880VR133-ND® 29.25 26.69 25.25 MPC880VR133 
66 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880VR66-ND® 28.94 26.55 24.23 MPC880VR66 
80 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880VR80-ND® 30.37 25.43 22.97 MPC880VR80 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885CVR133-ND® 41.98 38.52 35.14 MPC885CVR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885CVR66-ND® 42.50 35.40 33.30 MPC885CVR66 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 0~95 357-PBGA MPC885CZP133-ND NEW! 38.51 35.14 33.24 MPC885CZP133 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885VR133-ND® 38.87 35.67 32.55 MPC885VR133 
66 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885ZP66-ND 43.13 32.78 31.87 MPC885ZP66 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885VR66-ND® 35.26 32.35 29.52 MPC885VR66 
80 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885VR80-ND® 41.31 34.41 32.37 MPC885VR80 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 0~95 357-PBGA MPC885ZP133-ND NEW! 35.67 32.55 30.78 MPC885ZP133 
PowerQUICC™ II 

266 12¢ — 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC8241LVR266D-ND® 27.75 25.46 23.23 MPC8241LVR266D 
400 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 0~85 352-TBGA MPC8245ARVV400D-ND@ NEW! 67.21 61.32 57.99 MPC8245ARVV400D 
400 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 0~85 352-TBGA MPC8245ARZU400D-ND NEW! 67.21 61.32 57.99 MPC8245ARZU400D 
266 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV266D-ND® 43.14 39.59 36.12 MPC8245LVV266D 
300 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV300D-ND® 57.28 47.70 44.88 MPC8245LVV300D 
333 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV333D-ND® 54.27 49.80 45.43 MPC8245LVV333D 
350 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV350D-ND@ 71.32 57.75 55.88 MPC8245LVV350D 
266 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LZU266D-ND NEW! 39.59 36.12 34.16 MPC8245LZU266D 
300 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LZU300D-ND NEW! 47.09 42.97 40.63 MPC8245LZU330D 
333 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LZU333D-ND NEW! 49.79 45.43 42.97 MPC8245LZU333D 
266 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245TVV266D-ND® 62.61 52.15 49.06 MPC8245TVV266D 
300 DUART, |2C _ 3.3 0~ 105 352-TBGA MPC8245TVV300D-ND® 74.46 60.30 58.35 MPC8245TVV300D 
333 DUART, |2C _ 3.3 -40 ~ 115 352-TBGA MPC8245TVV333D-ND® 78.72 63.75 61.69 MPC8245TVV333D 
350 DUART, |2C — 3.3 -40 ~ 115 352-TBGA MPC8245TVV350D-ND® 87.67 75.07 70.96 MPC8245TVV350D 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8247CVRMIBA-ND® 32.90 30.19 27.54 MPC8247CVRMIBA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8247CVRPIEA-ND® 37.17 34.11 31.12 MPC8247CVRPIEA 
400 SPI, 120, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8247CVRTIEA-ND® 44.60 40.93 37.34 MPC8247CVRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-PBGA MPC8247CZQMIBA-ND NEW! 30.19 27.54 26.05 MPC8247CZQMIBA 
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266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8247VRMIBA-ND® 27.44 25.04 23.68 MPC8247VRMIBA 
300 SPI, 120, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8247VRPIEA-ND® 33.80 31.02 28.30 MPC8247VRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8247VRTIEA-ND® 40.56 37.22 33.96 MPC8247VRTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8247ZQMIBA-ND NEW! 27.44 25.04 23.68 MPC8247ZQMIBA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0 ~ 105 516-PBGA MPC8247ZQTIEA-ND NEW! 37.21 33.96 32.11 MPC8247ZQTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8248CVRMIBA-ND® 38.50 32.07 30.17 MPC8248CVRMIBA 
300 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8248CVRPIEA-ND® 38.99 35.78 32.64 MPC8248CVRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8248CVRTIEA-ND® 46.80 42.95 39.18 MPC8248CVRTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8248VRMIBA-ND® 31.37 28.78 26.26 MPC8248VRMIBA 
300 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0 ~ 105 516-FPBGA MPC8248VRPIEA-ND® 35.47 32.54 29.69 MPC8248VRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8248VRTIEA-ND® 42.53 39.03 35.61 MPC8248VRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8248VRTMFA-ND® 43.73 39.90 37.74 MPC8248VRTMFA 
200 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-PBGA MPC8250ACVRIHBC-ND® 59.38 54.49 49.71 MPC8250ACVRIHBC 
266 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8250ACZUMHBC-ND NEW! 92.89 84.76 80.16 MPC8250ACZUMHBC 
200 SPI, 120, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0 ~ 105 516-PBGA MPC8250AVRIHBC-ND® 53.98 49.53 45.19 MPC8250AVRIHBC 
300 12C, MII, SPI, UART 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8250AVVPIBC-ND® 101.25 92.90 84.76 MPC8250AVVPIBC 
266 12C, MIl, SPI, UART 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8250AZUMHBC-ND NEW! 84.44 77.04 72.86 MPC8250AZUMHBC 
300 12C, MII, SPI, UART 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8250AZUPIBC-ND NEW! 92.89 84.76 80.16 MPC8250AZUPIBC 
266 SPI, 120, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8255ACVVMHBB-ND® 144.24 115.79 109.45 MPC8255ACVVMHBB 
266 12C, Mil, SPI, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8255AVVMHBB-ND® 131.12 105.26 99.50 MPC8255AVVMHBB 
266 12C, MIl, SPI, TDM 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 480-TBGA MPC8260ACVVMHBB-ND® 146.39 126.99 121.32 MPC8260ACVVMHBB 
266 12C, Mil, SPI, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260ACVVMIBB-ND® 152.91 132.64 126.72 MPC8260ACVVMIBB 
266 12C, Mil, SPI, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260ACZUMHBB-ND NEW! = 133.23 121.56 114.96 MPC8260ACZUMHBB 
300 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8260AVVPIBB-ND® 146.39 126.99 121.32 MPC8260AVVPIBB 
300 12C, MIl, SPI, TDM 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 480-TBGA MPC8260AVVPJDB-ND® 153.12 139.71 125.50 MPC8260AVVPJDB 
266 12C, MIl, SPI, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260AZUMHBB-ND NEW! 121.06 110.45 104.46 MPC8260AZUMHBB 
300 12C, MIl, SPI, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260AZUPIBB-ND NEW! 133.76 122.04 115.42 MPC8260AZUPIBB 
300 12C, MIl, SPI, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260AZUPJDB-ND NEW! 153.12 139.71 132.12 MPC8260AZUPJDB 
300 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8265AVVPIBC-ND® 163.62 141.93 135.60 MPC8265AVVPIBC 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8270CVRMIBA-ND® 54.48 49.71 47.02 MPC8270CVRMIBA 
333 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA MPC8270CVVQLDA-ND® 85.93 73.58 69.55 MPC8270CVVQLDA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA MPC8270CVVUPEA-ND® 97.67 89.61 81.76 MPC8270CVVUPEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-PBGA MPC8270CZQMIBA-ND NEW! 54.48 49.71 47.02 MPC8270CZQMIBA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8270CZUUPEA-ND NEW! 89.61 81.76 77.32 MPC8270CZUUPEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0 ~ 105 516-FPBGA MPC8270VRMIBA-ND@ 53.96 49.52 45.18 MPC8270VRMIBA 
333 SPI, 120, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-FTBGA MPC8270VVQLDA-ND® 78.09 66.86 63.21 MPC8270VVQLDA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-FTBGA MPC8270VVUPEA-ND® 88.80 81.48 74.34 MPC8270VVUPEA 
333 12C, MIl, SPI, UTOPIA, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-FTBGA MPC8270ZUQLDA-ND 73.98 67.88 61.93 MPC8270ZUQLD 
450 12C, MIl, SPI, UTOPIA, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-FTBGA MPC8270ZUUPEA-ND 88.80 81.48 74.34 MPC8270ZUUPE 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8271CVRMIBA-ND® 42.11 35.08 33.00 MPC8271CVRMIBA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8271CVRTIEA-ND® 67.11 47.57 44.76 MPC8271CVRTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8271VRMIBA-ND@ 38.28 31.88 30.00 MPC8271VRMIBA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8271VRTIEA-ND® 51.92 43.25 40.69 MPC8271VRTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8272CVRMIBA-ND® 36.09 32.93 31.14 MPC8272CVRMIBA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8272CVRTIEA-ND® 59.55 49.60 46.67 MPC8272CVRTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8272VRMIBA-ND® 39.91 33.25 31.28 MPC8272VRMIBA 
300 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8272VRPIEA-ND® 45.12 37.59 35.36 MPC8272VRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8272VRTIEA-ND® 54.13 45.09 42.42 MPC8272VRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8272VRTMFA-ND@ 54.33 49.85 45.48 MPC8272VRTMFA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA MPC8275CVRMIBA-ND® 83.59 71.58 67.66 MPC8275CVRMIBA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA MPC8275VRMIBA-ND@ 71.98 66.05 60.26 MPC8275VRMIBA 
333 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA MPC8280CVVQLDA-ND® 149.88 130.01 124.22 MPC8280CVVQLDA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA MPC8280CVVUPEA-ND® 163.68 149.34 134.16 MPC8280CVVUPEA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-FTBGA MPC8280VVUPEA-ND® 148.80 135.76 121.96 MPC8280VVUPEA 
333 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-FTBGA MPC8280VVQLDA-ND® 142.67 122.16 115.48 MPC8280VVQLDA 
450 12C, MIl, SPI, UTOPIA, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-FTBGA MPC8280ZUUPEA-ND 148.80 135.76 121.96 MPC8280ZUUPE 
PowerQUICC™ II Pro Processors 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313CVRAFF-ND® NEW! 29.49 24.69 22.18 MPC8313CVRAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313CZQAFF-ND® NEW! 29.49 24.69 22.18 MPC8313CZQAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313ECVRAFF-ND® NEW! 33.91 28.39 25.51 MPC8313ECVRAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313ECZQAFF-ND@ NEW! 33.91 28.39 25.51 MPC8313ECZQAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8313EZQAFF-ND@ NEW! 29.49 24.69 22.18 MPC8313EZQAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8313EVRAFF-ND@ NEW! 29.49 24.69 22.18 MPC8313EVRAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8313VRAFF-ND® NEW! 25.64 21.47 19.29 MPC8313VRAFF 
333 12C, SPI, USB, SGMII 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8313ZQAFF-ND@ NEW! 25.64 21.47 19.29 MPC8313ZQAFF 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321CVRADDC-ND® NEW! 22.82 20.83 19.70 MPC8321CVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321CVRAFDC-ND® NEW! 25.11 22.91 21.67 MPC8321CVRAFDG 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321CZQAFDC-ND@ NEW! 25.11 22.91 21.67 MPC8321CZQAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321ECVRADDC-ND@® NEW! = 25.11 22.91 21.67 MPC8321ECVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321ECVRAFDC-ND@ NEW! 27.60 25.19 23.82 MPC8321ECVRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321EVRADDC-ND® NEW! 21.82 19.91 18.83 MPC8321EVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321EVRAFDC-ND@ NEW! 24.02 21.92 20.73 MPC8321EVRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321VRADDC-ND® NEW! 19.85 18.12 17.14 MPC8321VRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321VRAFDC-ND® NEW! 21.82 19.91 18.83 MPC8321VRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321ZQADDC-ND NEW! 19.85 18.12 17.14 MPC8321ZQADDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323CVRADDC-ND® NEW! 28.18 25.72 24.32 MPC8323CVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323CVRAFDC-ND@® NEW! 32.40 29.56 27.96 MPC8323CVRAFDG 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323ECVRADDC-ND@® NEW! = 30.98 28.27 26.73 MPC8323ECVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323ECVRAFDC-ND@ NEW! 35.63 32.51 30.75 MPC8323ECVRFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EVRADDC-ND® 29.38 24.59 22.09 MPC8323EVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EVRAFDC-ND® 33.76 28.27 25.39 MPC8323EVRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EZQADDC-ND NEW! 26.95 24.59 23.26 MPC8323EZQADDC 
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333 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EZQAFDC-ND 33.76 28.27 25.39 MPC8323EZQAFDC 
333 Mil or RMII, TDM, DUART, SPI, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323VRADDC-ND® NEW! 24.49 22.35 21.14 MPC8323VRADDC 
333 Mil or RMII, TDM, DUART, SPI, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323VRAFDC-ND® NEW! 28.18 25.72 24.32 MPC8323VRAFDC 
333 Mil or RMII, TDM, DUART, SPI, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323ZQADDC-ND NEW! 24.49 22.35 21.14 MPC8323ZQADDC 
266 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343CVRADDB-ND® NEW! 43.05 39.28 37.15 MPC8343CVRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343CVRAGDB-ND® NEW! 49.49 45.16 4271 MPC8343CVRAGDB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343ECVRADDB-ND@ NEW! 49.48 45.15 42.70 MPC8343ECVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343ECVRAGDB-ND@ NEW! 56.91 51.93 49.11 MPC8343ECVRAGDB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343EVRADDB-ND® NEW! 45.00 41.06 38.83 MPC8343EVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 620-PBGA MPC8343EVRAGDB-ND® 56.40 47.21 42.41 MPC8343EVRAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343EZQAGDB-ND 47.21 44.65 42.41 MPC8343EZQAGDB 
266 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343VRADDB-ND® NEW! 39.13 35.70 33.77 MPC8343VRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343VRAGDB-ND® 49.04 41.06 36.88 MPC8343VRAGDB 
266 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347CVRADDB-ND® NEW! 49.69 45.34 42.88 MPC8347CVRADDB 
400 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347CVRAGDB-ND® 51.23 48.46 46.03 MPC8347CVRAGDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8347CVVAGDB-ND@ NEW! 56.15 51.24 48.46 MPC8347CVVAGDB 
533 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8347CVVAJFB-ND® NEW! 85.86 78.34 74.09 MPC8347CVVAJFB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347ECVRADDB-ND@ NEW! = 57.14 52.13 49.31 MPC8347ECVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347ECVRAGDB-ND@® NEW! = 64.57 58.92 55.72 MPC8347ECVRAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8347ECVVAGDB-ND@ NEW! 64.57 58.92 55.72 MPC8347ECVVAGDB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347EVRADDB-ND® NEW! 51.95 47.41 44.83 MPC8347EVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347EVRAGDB-ND® NEW! 58.70 53.56 50.65 MPC8347EVRAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EVVAGDB-ND@ NEW! 58.70 53.56 50.65 MPC8347EVVAGDB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EVVAJFB-ND® NEW! 89.77 81.90 77.46 MPC8347EVVAJFB 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EVVALFB-ND® 97.55 89.00 79.95 MPC8347EVVALFB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347EZQAGDB-ND 53.56 50.65 48.38 MPC8347EZQAGDB 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EZUAJFB-ND 97.84 81.90 73.57 MPC8347EZUAJFB 
266 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347VRADDB-ND® NEW! 45.17 41.22 38.98 MPC8347VRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347VRAGDB-ND® 55.65 46.59 41.85 MPC8347VRAGDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 672-TBGA MPC8347VVAGDB-ND® NEW! 51.06 46.59 44.06 MPC8347VVAGDB 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347VVAJFB-ND® NEW! 78.05 71.21 67.35 MPC8347VVAJFB 
667 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347VVALFB-ND® NEW! 84.83 77.40 73.20 MPC8347VVALFB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8349CVVAGDB-ND® NEW! 71.69 65.41 61.86 MPC8349CVVAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8349ECVVAGDB-ND@ NEW! = 82.44 75.22 71.14 MPC8349ECVVAGDB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8349ECVVAJDB-ND® NEW! 94.07 85.83 81.17 MPC8349ECVVAJDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EVVAGDB-ND@ NEW! 74.94 68.37 64.66 MPC8349EVVAGDB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EVVAJFB-ND® NEW! 98.34 89.72 84.86 MPC8349EVVAJFB 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EVVALFB-ND@ NEW! 106.88 97.52 92.22 MPC8349EVVALFB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EZUAJDB-ND 73.78 70.48 64.98 MPC8349EZUAJDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349VVAGDB-ND® NEW! 65.17 59.46 56.23 MPC8349VVAGDB 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349VVAJFB-ND® 93.20 78.02 70.09 MPC8349VVAJFB 
667 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349VVALFB-ND@® NEW! 92.93 84.79 80.19 MPC8349VVALFB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8358EVVAGDG-ND® 97.93 81.98 73.65 MPC8358EVVAGDG 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 740-TBGA MPC8358EZUAGDG-ND 81.98 77.53 73.65 MPC8358EZUAGDG 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8358EZUAGDGA-ND@ NEW! 67.40 61.50 58.16 MPC8358EZUAGDGA 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 740-TBGA MPC8360CZUAJDG-ND 112.43 94.12 84.55 MPC8360CZUAJDG 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EVVAJDG-ND® 117.56 98.41 88.41 MPC8360EVVAJDG 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EVVAGDGA-ND@ NEW! = 73.53 67.09 63.45 MPC8360EVVAGDGA 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EVVAJDGA-ND@ NEW! — 80.89 73.81 69.80 MPC8360EVVAJDGA 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EZUAJDGA-ND@ NEW! 80.89 73.81 69.80 MPC8360EZUAJDGA 
400 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360VVAGDGA-ND® NEW! 63.94 58.34 55.17 MPC8360VVAGDGA 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360VVAJDGA-ND® NEW! 70.35 64.19 60.71 MPC8360VVAJDGA 
PowerQUICC™ III 
667 SPI, 120, DUART WDT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8540CVT667JB-ND® 165.84 138.82 115.62 MPC8540CVT667JB 
667 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8540PX667LB-ND NEW! 138.33 126.21 119.36 MPC8540PX667LB 
833 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8540PX833LB-ND NEW! 159.08 145.14 137.26 MPC8540PX833LB 
667 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8540VT667LB-ND® 138.33 126.21 113.38 MPC8540VT667LB 
833 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8540VT833LB-ND® 159.08 145.14 130.38 MPC8540VT833LB 
1000 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8540VTAQFB-ND@ NEW! 190.90 174.17 164.72 MPC8540VTAQFB 
533 Encryption Acceleration - 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8541ECVTAJD-ND® 136.27 114.07 102.48 MPC8541ECVTAJD 
667 Encryption Acceleration _ 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8541ECVTALF-ND® 118.66 113.34 104.50 MPC8541ECVTALF 
533 Encryption Acceleration al 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541EPXAJD-ND NEW! 113.66 103.70 98.07 MPC8541EPXAJD 
667 Encryption Acceleration - 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541EPXALF-ND NEW! 125.03 114.07 107.88 MPC8541EPXALF 
833 Encryption Acceleration _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541EPXAPF-ND NEW! 143.78 131.18 124.06 MPC8541EPXAPF 
533 Encryption Acceleration _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541EVTAJD-ND® 113.66 103.70 98.07 MPC8541EVTAJD 
667 Encryption Acceleration — 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541EVTALF-ND® 136.27 125.03 114.07 MPC8541EVTALF 
833 Encryption Acceleration _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541EVTAPF-ND® 143.78 131.18 117.84 MPC8541 EVTAPF 
1000 Encryption Acceleration = 3.3 0 ~ 105 783-FCPBGA MPC8541EVTAQF-ND® 172.54 157.42 141.41 MPC8541EVTAQF 
833 SPI, 120, DUART _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8541VTAPF-ND@® NEW! 136.59 124.62 117.86 MPC8541VTAPF 
800 DUART, DUAL 12C, PIC — 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8543VUANG-ND NEW! 121.87 111.19 105.15 MPC8543VUANG 
667 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544AVTALF-ND® NEW! 89.26 85.26 78.32 MPC8544AVTALF 
800 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544AVTANG-ND® NEW! 102.63 98.03 90.72 MPC8544AVTANG 
1000 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544AVTAQG-ND® NEW! 118.04 112.75 104.34 MPC8544AVTAQG 
1067 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544AVTARJ-ND@ NEW! 130.13 124.30 115.03 MPC8544AVTARJ 
667 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544DVTALF-ND® NEW! 98.18 93.78 86.78 MPC8544DVTALF 
800 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544DVTANG-ND@ NEW! 112.91 107.85 99.81 MPC8544DVTANG 
667 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544EAVTALF-ND® NEW! 98.18 93.78 86.14 MPC8544EAVTALF 
800 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544EAVTANG-ND@ NEW! 112.91 107.85 99.81 MPC8544EAVTANG 
1000 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544EAVTAQG-ND® NEW! 129.83 124.01 114.76 MPC8544EAVTAQG 
1067 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544EAVTARJ-ND® NEW! 143.14 136.72 126.53 MPC8544EAVTARJ 
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667 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544EDVTALF-ND® NEW! 107.98 103.15 95.45 MPC8544EDVTALF 
800 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA MPC8544EDVTANG-ND@ NEW! = 124.19 118.62 109.78 MPC8544EDVTANG 
1000 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8545EHXAQG-ND NEW! 144.62 131.95 124.79 MPC8545EHXAQG 
1200 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8545EHXATG-ND NEW! 159.43 145.46 137.57 MPC8545EHXATG 
1333 Encryption Acceleration RT/WDT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8548EHXAQG-ND NEW! 166.53 151.94 143.69 MPC8548EHXAQG 
1333 Encryption Acceleration RT/WDT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8548EHXAUJ-ND NEW! 211.67 193.12 182.64 MPC8548EHXAUJ 
1000 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8548EVUAQG-ND NEW! 166.53 151.94 143.69 MPC8548EVUAQG 
1000 DUART, DUAL 12C, JTAG RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8548HXAQG-ND NEW! 158.59 144.69 136.84 MPC8548HXAQG 
1333 DUART, DUAL 12C, JTAG RT/WDT 3.3 0~ 105 783-FCCBGA MPC8548VUAUJ-ND NEW! 201.58 183.92 173.94 MPC8548VUAUJ 
667 Encryption Acceleration RT/WDT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8555ECPXALF-ND NEW! 151.28 138.02 130.53 MPC8555ECPXALF 
667 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8555ECVTALF-ND® 151.28 138.02 123.99 MPC8555ECVTALF 
833 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8555EPXAPF-ND NEW! 158.17 144.31 136.48 MPC8555EPXAPF 
833 12C, Ethernet, HDLC RT/WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8555EVTAPF-ND® 172.39 144.31 120.18 MPC8555EVTAPF 
1000 12C, Ethernet, HDLC RT/WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA MPC8555EVTAQF-ND® 155.55 = _ MPC8555EVTAQF 
667 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 -40 ~ 85 783-FCPBGA MPC8560CVT667JB-ND® 182.59 166.59 149.65 MPC8560CVT667JB 
667 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 0~ 105 783-PBGA MPC8560PX667LB-ND NEW! 166.00 151.46 143.24 MPC8560PX667LB 
833 12C, Ethernet, HDLC RT/WDT 3.3 0~ 105 783-PBGA MPC8560PX833LB-ND NEW! 190.90 174.17 164.72 MPC8560PX833LB 
667 12C, Ethernet, HDLC RT/WDT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8560VT667LB-ND® 166.00 151.46 136.06 MPC8560VT667LB 
833 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA MPC8560VT833LB-ND® 190.90 174.17 156.46 MPC8560VT833LB 
M-CORE™ Processors — RoHS Compliant 
33 Dual, SCI, SPI 4-Ch. 2.7 ~3.6 -40 ~ 85 100-LQFP MMC2107CFCAF33-ND 26.54 24.36 22:22: MMC2107CFCAF33 
33 Dual, SCI, SPI 4-Ch. 2.7 ~3.6 -40 ~ 85 144-LQFP MMC2107CFCAG33-ND 26.54 24.36 22.22 MMC2107CFCAG33 
68K Family Processors 
16 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 144-LQFP MC68302AG16C-ND® 33.10 25.97 24.46 MC68302AG16C 
16 SCP, TDM 4-Ch. § -40 ~ 120 144-LQFP MC68302AG16VC-ND® 41.36 31.43 30.56 MC68302AG16VC 
20 SCP, TDM 4-Ch. § 0~ 105 144-LQFP MC68302AG20C-ND® 36.74 27.92 27.15 MC68302AG20C 
25 SCP, TDM 4-Ch. § 0~ 105 144-LQFP MC68302AG25C-ND® 40.39 30.70 29.85 MC68302AG25C 
33 SCP, TDM 4-Ch. § 0~ 105 144-LQFP MC68302AG33C-ND® 40.17 33.46 31.48 MC68302AG33C 
16 SCP, TDM 4-Ch. 5 -40 ~ 120 144-LQFP MC68302CAG16VC-ND@ 45.27 37.71 35.47 MC68302CAG16VC 
16 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 132-PQFP MC68302CEH16C-ND® 40.82 31.02 30.16 MC68302CEH16C 
16 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~70 132-PQFP MC68302EH16C-ND® 34.00 26.67 25.12 MC68302EH16C 
20 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 132-PQFP MC68302EH20C-ND® 37.63 28.60 27.81 MC68302EH20C 
25 SCP, TDM 4-Ch. § 0~ 105 132-PQFP MC68302EH25C-ND® 41.31 31.39 30.52 MC68302EH25C 
16 SCP, TDM 4-Ch. § 0~70 132-PGA MC68302RC16C-ND 88.55 _ _— MC68302RC16C 
16 SCP, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 100-TQFP MC68LC302AF16CT-ND® 19.96 15.66 14.75 MC68LC302AF16CT 
16 SCP, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 100-LQFP MC68LC302AF16VCT-ND® 27.88 21.87 20.60 MC68LC302AF16VCT 
20 SCP, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 100-TQFP MC68LC302AF20CT-ND® 23.91 18.76 17.67 MC68LC302AF20CT 
25 SCI, Queued, SPI TPU 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68332ACEH25-ND® 24.93 22.88 20.88 MC68332ACEH25 
16 SCI, Queued, SPI TPU 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68332GCEH16-ND@ 22.65 20.79 18.97 MC68332GCEH16 
16 SCI, Queued, SPI TPU 3.5 -40 ~ 85 144-LQFP MC68LK332ACAG16-ND® 20.72 19.02 17.35 MC68LK332ACAG16 
20 SCI, Queued, SPI TPU § -40 ~ 85 132-PQFP MC68332ACEH20-ND® 23.80 21.84 19.93 MC68332ACEH20 
16 = = 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68334GCEH16-ND@ 21.33 19.47 18.41 MC68334GCEH16 
33 = = 5 -40 ~ 85 184-CQFP MC68ECO040FE33A-ND 111.07 = = MC68ECO40FE33A 
33 — _ § -40 ~ 85 179-PGA MC68EC040RC33A-ND 140.73 _ _— MC68EC040RC33A 
25 =- — § -40 ~ 85 179-PGA MC68LC040RC25A-ND® 152.01 =_ _ MC68LC040RC25A 
50 _ — 3.3 -40 ~ 85 206-PGA MC68ECO60RC50-ND 137.77 _ _— MC68ECO60RC50 
16 = _ 5 -40 ~ 85 64-QFP MC68SECOO0AA16-ND® 11.78 10.81 9.86 MC68SECOO0AA16 
16 SCI, Queued, SPI GPT § -40 ~ 85 144-LQFP MC68331CAG16-ND® 16.62 15.26 13.92 MC68331CAG16 
16 UART, SCP, TDM — § -40 ~ 85 144-LQFP MC68CK331CAG16-ND® 16.04 12.59 11.86 MC68CK331CAG16 
16 SCI, Queued, SPI GPT 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68331CEH16-ND® 20.41 18.73 17.09 MC68331CEH16 
16 - _ § -40 ~ 85 114-PGA MC68020RC16E-ND® 154.20 _ _— MC6802RC16E 
50 _ _ § -40 ~ 85 206-PGA MC68060RC50-ND 478.47 _ _ MC68060RC50 
16 DUART 2-16 Bit 3.3 ~ 5.0 -40 ~ 85 144-CQFP MC68340FE16E-ND® 53.87 49.43 45.10 MC68340FE16E 
25 DUART 2-16 Bit 3.3 ~ 5.0 -40 ~ 85 144-CQFP MC68340FE25E-ND@ 72.73 66.74 60.89 MC68340FE25E 
33 SPI, UART 4-Ch. 5 -40 ~ 85 240-PQFP MC68360AI25L-ND® 61.88 51.54 48.49 MC68360AI25L 
25 _ _ 5 -40 ~ 85 132-CQFP MC68ECO30FE25C-ND 49.90 45.79 41.78 MC68ECO30FE25C 
40 _ — § 0~70 132-CQFP MC68ECO30FE40C-ND 69.21 63.50 57.94 MC68ECO30FE40C 
20 SCP, DUART 3-Ch. § -40 ~ 85 144-TQFP MC68EN302AG20BT-ND@ 41.90 34.90 32.84 MC68EN302AG20BT 
25; SCP, DUART 3-Ch. § -40 ~ 85 144-TOQFP MC68EN302AG25BT-ND@ 50.27 41.87 39.39 MC68EN302AG25BT 
25 UART, SPI, TDM 4-Ch. § -40 ~ 85 357-PBGA MC68EN360VR25L-ND® 69.99 56.68 54.84 MC68EN360VR25L 
16 =— — § -40 ~ 85 68-PLCC MC68HCOO0EI16-ND® 13.23 12.15 10.48 MC68HCOO0EI16 
16 _ — § 0~70 68-PLCC MC68HCOO0EI16R2CT-ND@§ 13.23 10.01 9.23 MC68HCOO0EI16R2 
16 - = 5 0~70 68-PLCC MC68HCOOOEI16R2TR-ND@t 2769.25/250 MC68HCOO0EI16R2 
16 =_ = § 0~70 68-PLCC MC68HCOOOIEI16-ND® 23.17 21.15 19.00 MC68HCOOOIEI16 
16 _ = § 0~70 64-TQFP MC68SECOO0AA16R2CT-ND@§ 13.39 10.13 9.34 MC68SECOO0AA16R2 
16 - = 5 0~70 64-TQFP MC68SECOO0AA16R2TR-ND@t 7591.50/750 MC68SECOO0AA16R2 
i.MX™ Processors — RoHS Compliant 
200 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MC9328MX1DVM20-ND 28.27 22.18 20.89 MC9328MX1DVM20 
200 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MC9328MX1DVM20R2CT-ND§ 28.27 22.18 20.89 MC9328MX1DVM20R2 
200 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MC9328MX1DVM20R2TR-NDt 19308.00/1,000 MC9328MX1DVM20R2 
200 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MC9328MX1VM20-ND 28.27 22.18 20.89 MC9328MX1VM20 
150 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 256-MAPBGA MC9328MX1CVM15-ND 27.08 21.24 20.01 MC9328MX1CVM15 
266 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 289-MAPBGA MC9328MX21CVK-ND 19.86 16.63 15.02 MC9328MX21CVK 
266 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 289-MAPBGA MC9328MX21CVM-ND 17.35 14.53 13.12 MC9328MX21CVM 
266 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 289-MAPBGA MC9328MX21DVK-ND 17.27 14.46 13.07 MC9328MX21 DVK 
266 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 0~70 289-MAPBGA MC9328MX21VK-ND 17.27 15.85 14.46 MC9328MX21VK 
266 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 0~70 289-MAPBGA MC9328MX21VM-ND 15.09 12.64 11.42 MC9328MX21VM 
150 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~3.3 -40 ~ 85 256-MAPBGA MC9328MXLCVM15-ND 12.52 11.50 10.49 MC9328MXLCVM15 
150 lIC, SPI, UART, USB 2-32 Bit 2.7 ~ 3.3 -40 ~ 85 225-MAPBGA MC9328MXLCVP15-ND 11.82 9.90 8.94 MC9328MXLCVP15 
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32-Bit Development Tools 
Digi-Key Price Freescale 
Device Numbers Series Part No. Each Part No. 
MCIMX31 i.MX MCIMX31LITEKITC-ND® 688.50 MCIMX31LITEKITC 
MCF5211 ColdFire™ M5211DEMO-ND® 106.63 M5211DEMO 
MCF5213 ColdFire M5213EVBE-ND® 322.17 M5213EVBE 
MCF5270 ColdFire M5270PROMO-ND 281.61 M5270PROMO 
MCF5307 ColdFire M5307C3-ND 609.46 M5307C3 
MCF537X ColdFire M5373EVB-ND 752.90 M5373EVB 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITEE-ND® 192.92 M5282LITEE 
MCF5270/71 ColdFire M5271EVBE-ND® 699.05 M5271EVBE 
MCF547X ColdFire M5474LITEKIT-ND 376.99 M5474LITEKIT 
MCF548X ColdFire M5484LITEKITE-ND® 376.99 M5484LITEKITE 
MCF5253 ColdFire M5253EVBE-ND® 732.44 M5253EVBE 
MCF523X ColdFire M523XEVBE-ND® 748.71 M523XEVBE 
MCF5282 with MC9SO8GT60, MC13192, MMA6261, MPXM2053 ColdFire M5282ZIGBEE-ND 510.00 M5282ZIGBEE 
MPC555 PowerPC™ MPC555CME-ND 734.83 MPC555CME 
MPC561/62/63/64 PowerPC MPC564EVB-ND 1011.92 MPC564EVB 
MPC8313E PowerQUICC™ II Pro MPC8313E-RDB-ND@ 338.02 MPC8313E-RDB 
MPC8323E PowerQUICC II Pro MPC8323E-RDB-ND@ 451.07 MPC8323E-RDB 
MPC8349E PowerQUICC II Pro MPC8349E-MITXE-ND@ 790.22 MPC8349E-MITXE 
MPC8360E PowerQUICC II Pro MPC8360E-RDK-ND@ 1129.37 MPC8360E-RDK 
MCF520X ColdFire M5208EVBE-ND® NEW! 347.20 M5208EVBE 
MCF5221X ColdFire M52211EVB-ND® NEW! 297.45 M52211EVB 
MCF5222xX ColdFire M52221DEMO-ND@® NEW! 118.38 M52221DEMO 
MCF5222xX ColdFire M52223EVB-ND® NEW! 297.56 M52223EVB 
MCF5223X ColdFire M52233DEMO-ND® NEW! 98.49 M52233DEMO 
MCF5223X ColdFire M52235EVB-ND® NEW! 297.45 M52235EVB 
MCF5329X ColdFire M5329AFE-ND@ NEW! 176.66 M5329AFE 
MCF5329X ColdFire M5329BFE-ND@ NEW! 192.72 M5329BFE 
MCF5445X ColdFire M54455EVB-ND®@ NEW! 845.61 M54455EVB 
MCF5445X ColdFire M5485AFEE-ND@ NEW! 275.42 M5485AFEE 
MCF548xX ColdFire M5485BFEE-ND@ NEW! 310.73 M5485BFEE 
RoHS Compliant 
Oper. | Internal | Internal Supply 
A/D Freq. | Flash | RAM Voltage (V) | Timers - | Timers- | Timers- | Temperature | Digi-Key Price Each Freescale 
CAN Converter MHz | (Bytes) | (Bytes) | Package Serial Min. ~ Max.| Channels | Number of | Size (Bit) (°C) Part No. if 25 100 | Part No. 
Felix™ JM USB Microcontroller Family — RoHS Compliant 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM64EVLK-ND 9.09 6.20 5.90 | MCF51JM64EVLK 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G44 6,2 MCF51JM64VLD-ND 7.86 5.78 5.10 | MCF51JM64VLD 
— | 8Ch., 12-Bit | 50 64K 8K | FL-PQFP-G64 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN] 2.7 ~5.5 4,2 11 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64VLH-ND 8.15 6.00 5.30 | MCF51JM64VLH 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM64VLK-ND 8.39 6.17 5.45 | MCF51JM64VLK 
CAN |12-Ch., 12-Bit PQFP-G64 6,2 MCF51JM64VQH-ND 8.15 6.00 5.30 | MCF51JM64VQH 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM128EVLK-ND 9.79 6.68 6.36 | MCF51JM128EVL 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G44 6,2 MCF51JM128VLD-ND 8.53 5.83 5.54 | MCF51JM128VLD 
— | 8Ch., 12-Bit | 50 128K 16K |FL-PQFP-G64 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN] 2.7~5.5 4,2 1,1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128VLH-ND 8.85 6.04 5.75 | MCF51JM128VLH 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM128VLK-ND 9.09 6.20 5.90 | MCF51JM128VLH 
CAN |12-Ch., 12-Bit PQFP-G64 6,2 MCF51JM128VQH-ND 8.85 6.04 5.75 | MCF51JM128VQH 
Flexis™ Microcontroller Series Ros 


The DEMOQE 128 is a low-cost development system designed for demonstrating, evaluating and debugging 
the Freescale MC9S08QE128 and MCF51QE128 microcontrollers. The board supports two interchangeable 
plug-in daughter cards to quickly evaluate the 8-bit SO8 and 32-bit ColdFire™ V1QE128 microcontrollers. 


DEMOGEI2ZOND ioiesdcaswinadsecansudadsecaasecaniadenpeddadiaanne saabednd sedangaiaaededuurd sadleamaiierinnn $106.63 


Flexis™ JM Development Tools 


The DEMOWM is a cost-effective kit enabling quick microcontroller evaluation. The kit includes a DEMOJM 
base board, a red MCF51JM128 daughter card, and a green MC9SO8JM60 daughter card. The included kit 
can first be used to demonstrate the features of the MC9SO8JM60 devices, starting with an on-chip USB 
device controller and transceiver. Then, move to MCF51JM128 with an on-chip USB host and device dual- 
role controller. 


DEMOUIMEAND «0220s ccccscaicia secs dedeinacsrmeniotaasasedsaneasinanivbe scedangedeearaaaced@amadaanngdase $106.63 


The EVBQE128 Evaluation Board has been designed for the evaluation, demonstration and debugging of 
the Freescale Flexis QE128 Microcontrollers (MC9SO08QE128 and MCF51QE128). The EVBQE128 can be 
used as a standalone application or can be controlled by a host PC via its built-in microDART™ interface. 


EVBQEN2BAND fi ccssesnedsdcanesnnuesuetesinediasmaasiacoulnedaatepnuieianaawiehed sadeau dad Godaauedinnbedinnleataun’ $350.06 


The EVB51JM128 is a low-cost development system for the Freescale MCF51JM128 ColdFire® microcon- 
troller, which is a part of the Freescale FLEXIS Microcontroller Continuum. 


CodeWarrior Development Tools provide support for quick and easy application development and debug. 


EVES TIMI 2B NDS isis a sa siites asco a 0d wigaie ei idain elemiia id site a nriiopibiid ye itd esa Si ois oheld ula Manan slncuige Slee gin $332.13 


MPC744X High Performance PowerPC Processor 


The MPC744X processor is a high-performance, low-power, 32-Bit implementation of the RISC architectur architectural features include512KB of on-chip L2 cache, a 64-Bit bus interface and a full 128-Bit implemer AltiVec™ 
technology. MPC744Xprocessors are ideal for leading-edge computing, embedded and signal processing applications. 


Bus Frequency Cache Operating Core L2 Cache Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) (KB) Frequency Voltage (KB) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
167 576 733 141 512 360-FCCLGA MC7447AVS733NB-ND® 114.44 97.99 92.63 | MC7447AVS733NB 
167 576 1000 1.3 512 360-FCCLGA MC7447AVS1000LB-ND@ 146.28 131.13 121.23 | MC7447AVS1000LB 
167 576 1000 141 512 360-FCCLGA MC7447AVS1000NB-ND® 165.56 143.62 137.21 | MC7447AVS1000NB 
167 576 1333 141 512 360-FCCLGA MC7447AVS1333LB-ND@ 278.15 249.87 231.38 | MC7447AVS1333LB 
167 576 1000 We, 512 360-FCCBGA MC7447AHX1000NB-ND NEW! 150.68 137.48 130.02 | MC7447AHX1000NB 
167 576 1167 141 512 360-FCCBGA MC7447AHX1167NB-ND NEW! 243.91 222.53 210.46 | MC7447AHX1167NB 
167 576 1420 11 512 360-FCCBGA MC7447AHX1420LB-ND NEW! 371.39 338.85 320.46 | MC7447AHX1420LB 
167 576 600 11 512 360-FCCBGA MC7447AHX600NB-ND NEW! 73.14 66.74 63.12 | MC7447AHX600NB 
167 576 1000 11 512 360-FCCBGA MC7447ATHX1000NB-ND NEW! 284.09 259.19 245.13 | MC7447ATHX1000NB) 
167 576 1167 14 512 360-FCCBGA MC7447ATHX1167NB-ND NEW! 476.73 434.95 411.34 | MC7447ATHX1167NB 
— 576 1000 141 512 360-FCCBGA MC7447AVU1000NB-ND® NEW! 150.68 137.48 130.02 | MC7447AVU1000NB 
200 32 1267 1.3 1M 360-FCCBGA MC7448HX1267ND-ND NEW! 399.00 364.03 344.27 | MC7448HX1267ND 
200 32 1400 1.3 1M 360-FCCBGA MC7448HX1400ND-ND NEW! 382.18 348.69 329.77 | MC7448HX1400ND 
200 32 1267 1.3 1M 360-FCCBGA MC7448THX1267ND-ND NEW! 587.68 536.18 507.08 | MC7448THX1267ND 
200 32 1400 1.6 1M 360-FCCBGA MC7448VU1400ND-ND NEW! 382.18 348.69 329.77 | MC7448VU1400ND 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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semiconductor 
Prog. | Prog. Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash RAM (Data) (Data) Flash Voltage Freq. Digi-Key Price Each Freescale 
(16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | Timers | 1/0 Serial AD PWM (Vv) (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
12K 2K _ 4 26 SCI, SPI, 126 3-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 32-LQFP | MC56F8011VFAE-ND NEW! 5.48 3.52 3.32 | MC56F8011VFAE 
= — 16K 4K > 4 26 SCI, SPI, 126 3-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 32-LQFP | MC56F8013VFAE-ND NEW! 6.90 3.79 3.58 | MC56F8013VFAE 
2K 1K 2K 8 af SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | DSP56F801FA60E-ND 6.58 545 4.97 | DSP56F801FAGOE 
8K 1K 2K 1K 2K 8 ah SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 48-LQFP | DSP56F801FA80E-ND 7.24 6.00 5.47 | DSP56F801FA80E 
2K 1K 2K 8 4 SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 32-LQFP__| DSP56F802TAGOE-ND 5.71 4.32 4.08 | DSP56F802TAGOE 
4K 2K 2K 16 16 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 100-LQFP | DSP56F803BU80E-ND 13.08 12.01 10.95 | DSP56F803BU80E 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 8-Ch., 12-Bit (2) 6-Ch. 3.3 80 144-LQFP | DSP56F805FV80E-ND 14.52 13.32 11.50 | DSPS6F805FV80E 
2K 4K 2K 4,1 TOD 16 2 SPI, 2 SCI, SSI = = 2.5/3.3 80 100-LQFP_| DSP56F826BU80E-ND 17.10 15.69 14.32 | DSP56F826BU80E 
8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 3.3 40 48-LQFP | MC56F8122VFAE-ND 6.98 5.76 5.27 | MC56F8122VFAE 
8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit _ 3.3 40 64-LQFP | MC56F8123VFBE-ND 7.22 5.95 5.44 | MC56F8123VFBE 
30K 4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322MFAE-ND 10.38 8.60 7.84 | MC56F8322MFAE 
8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322VFAE-ND 8.87 7.35 6.71 | MC56F8322VFAE 
8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323MFBE-ND 9.63 8.84 8.07 | MC56F8323MFBE 
8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323VFBE-ND 917 7.60 6.93 | MC56F8323VFBE 
60K 2K 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-LQFP | DSP56F807PY80E-ND 17.27 15.85 14.46 | DSP56F807PY80E 
8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit_| (2) 6-Ch. 3.3 80 160-BGA_| DSP56F807VF80E-ND 19.74 18.12 16.53 | DSP56F807VF80E 
8K 8K 8K 8 49 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 40 128-LQFP | MC56F8135VFGE-ND NEW! 10.56 7.65 7.24 | MC56F8135VFGE 
4K 8K 8K 8K 16 49 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 128-LQFP | MCS6F8335MFGE-ND NEW! 13.90 11.64 11.01 | MC56F8335MFGE 
64K 8K 8K 8K 16 49 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 128-LQFP_| MC56F8335VFGE-ND NEW! 11.70 9.80 9.27 | MC56F8335VFGE 
8K 64K 8K - 4 39 SCI, SPI, 126 4-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 48-LQFP | MC56F8036VLF-ND NEW! 6.37 4.62 4.37 | MC56F8036VLF 
64K 8K = 8 53 SCI, SPI, 12C 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 64-LQFP | MC56F8037VLH-ND NEW! 6.82 4.94 4.67 | MC56F8037VLH 
8K 8K 8K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8145VFGE-ND 10.19 935 8.53 | MC56F8145VFGE 
8K 8K 8K 8 62 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 40 144-LQFP | MC56F8146VFVE-ND NEW! 10.26 8.60 8.13 | MC56F8146VFVE 
8K 8K 8K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8147VPYE-ND 10.90 10.00 9.13 | MC56F8147VPYE 
8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345MFGE-ND 15.57 14.29 13.04 | MC56F8345MFGE 
128K 4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP_| MC56F8345VFGE-ND 13.08 12.01 10.95 | MC56F8345VFGE 
8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346MFVE-ND 15.78 14.48 13.21 | MC56F8346MFVE 
8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346VFVE-ND 13.18 12.09 10.44 | MC56F8346VFVE 
8K 8K 8K 16 76 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8347MPYE-ND NEW! 17.04 14.27 13.50 | MC56F8347MPYE 
8K 8K 8K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP_| MC56F8347VPYE-ND 14.00 12.85 11.09 | MC56F8347VPYE 
8K 16K 16K 10 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 40 128-LQFP | MC56F8155VFGE-ND NEW! 13.52 11.32 10.71 | MC56F8155VFGE 
8K 16K 16K 10 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8157VPYE-ND NEW! 14.65 12.27 11.60 | MC56F8157VPYE 
8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355MFGE-ND 20.11 18.45 16.84) MC5S6F8355MFGE 
8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355VFGE-ND 17.29 15.87 14.48 | MC56F8355VFGE 
256K 4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP_| MC56F8356MFVE-ND 20.38 18.70 17.06 | MC56F8356MFVE 
8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356VFVE-ND 17.41 15.98 14.58 | MC56F8356VFVE 
8K 16K 16K 16 76 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8357MPYE-ND NEW! 20.01 18.26 17.27 | MC56F8357MPYE 
8K 16K 16K 16 76 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-PBGA | MC56F8357VVFE-ND NEW! 18.73 15.68 14.83 | MC56F8357VVFE 
8K 16K 16K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP_| MC56F8357VPYE-ND 18.73 17.19 15.68 | MC56F8357VPYE 
32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365MFGE-ND 27.75 25.46 23.23 |) MCS6F8365MFGE 
32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365VFGE-ND 24.40 22.39 20.43 | MC56F8365VFGE 
32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366MFVE-ND 28.05 25.74 23.49 | MCS6F8366MFVE 
512K 4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MCS6F8366VFVE-ND 24.55 22.53 20.56 | MCS6F8366VFVE 
32K 32K 32K 16 76 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP_| MC56F8367MPYE-ND NEW! 27.22 24.84 23.49 | MC56F8367MPYE 
32K 32K 32K 16 76 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-PBGA | MC56F8367VVFE-ND NEW! 23.53 21.47 20.30 | MCS6F8367VVFE 
32K 32K 32K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8367VPYE-ND 25.64 23.53 21.47 | MC56F8367VPYE 
NEW! Evaluation Boards NEW! 
Evaluation Module for 56F802X/56F803X MC56F8037EVM-ND 168.82/1 MC56F8037EVM 
Evaluation Module for 56F8367 family of DSC’s. MC56F8367EVME-ND 297.56/1 MC56F8367EVME 
Digital Signal Processors 
Operating Bus 
On Chip Bootstrap Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Freescale 
RAM ROM Timer 0 Serial Features (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
3 4-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56362AG120-ND® 11.70 10.74 9.80 | DSPB56362AG120 
_ _ 1 3-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 100 100-LQFP DSPB56364AF100-ND® 6.65 6.10 5.57 | DSPB56364AF100 
3 5-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56366AG120-ND® 15.89 14.59 13.31] DSPB56366AG120 
4K 1K 4 4 SCI, SPI, SSI On-Chip Emulation 3.3 120 128-LQFP DSP56853FGE-ND@ NEW! 10.87 7.88 7.45 | DSP56853FGE 
4 18 SCI, SSI On-Chip Emulation 3.3 120 100-LQFP DSP56855BUE-ND@ NEW! 10.95 9.17 8.68 | DSP56855BUE 
8K 3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TQFP DSP56301AG80-ND® 56.78 47.29 44.49] DSP56301AG80 
3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 252-BGA DSP56301VF100-ND 60.14 50.09 47.13} DSP56301VF100 
10K 1K 4 ah ISSI, SCI, SPI On-Chip Emulation 3.3 120 81-MAPBGA DSP56852VFE-ND® 7.43 6.13 5.60 | DSP56852VFE 
32K 1K 4 4 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 3.3 120 128-LQFP DSP56854FGE-ND® 10.19 9.31 8.52 | DSP56854FGE 
64K 1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8-3.3 120 100-LQFP DSP56857BUE-ND® 11.80 10.83 9.34 | DSP56857BUE 
4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8-3.3 120 144-LQFP DSP56858FVE-ND® 12.43 11.41 10.41 | DSP56858FVE 
428K 192 3 5 2-ESSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 100 144-TQFP DSP56303AG100-ND@ 31.19 24.46 23.04} DSP56303AG100 
3 42 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 1.8/3.3 150 196-BGA DSP56311VL150-ND® 38.55 35.37 32.27 | DSP56311VL150 
3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 200 196-MAPBGA DSP56321VL200-ND@ 52.10 47.53 44.95} DSP56321VL200 
492K 192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 220 196-MAPBGA DSP56321VL220-ND@ 59.75 54.82 50.02} DSP56321VL220 
3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 240 196-MAPBGA DSP56321VL240-ND® 63.08 57.88 52.81 | DSP56321VL240 
3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 275 196-MAPBGA DSP56321VL275-ND® 66.80 61.29 55.92} DSP56321VL275 
384K 192 3 34 SSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VF150-ND NEW! 35.37 32.27 30.52 | DSP56311VF150 
4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1375F-ND® 129.19 110.62 104.57 | MSC8101VT1375F 
512K 2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1500F-ND® 150.11 128.53 121.50 | MSC8101VT1500F 
4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 300 332-FCPBGA MSC8103VT1200F-ND@ 122.10 104.55 98.83} MSC8103VT1200F 
3 34 SSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 200 196-MAPBGA DSP56321VF200-ND NEW! 52.10 47.53 44.95 | DSP56321VF200 
576K 192 3 34 SSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 220 196-MAPBGA DSP56321VF220-ND NEW! 54.82 50.02 47.30 | DSP56321VF220 
3 34 SSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 240 196-MAPBGA DSP56321VF240-ND NEW! 57.88 52.81 49.94} DSP56321VF240 
3 34 SSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 275 196-MAPBGA DSP56321VF275-ND NEW! 61.28 55.92 52.88} DSP56321VF275 
32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 300 431-FCPBGA MSC8122TVT4800V-ND® 159.83 133.79 111.42) MSC8122TVT4800V 
1436K 4K 32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8122TVT6400V-ND® 161.20 147.08 132.12} MSC8122TVT6400V 
32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA MSC8122VT8000-ND® 202.55 169.55 141.21) MSC8122VT8000 
32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8126TVT6400-ND® 184.49 154.44 128.62} MSC8126TVT6400 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
728 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DSP56303EVM Kit 


The DSP56303 Evaluation Module is designed as a low-cost platform for developing real-time software and hardware 
products to support applications in wireless, telecommunications and multimedia products using multi-line voice/date/fax 
processing, videoconferencing, audio applications, control and general digital signal processing. PC-compatible computer 
(90MHz or higher) running Windows 95 or NT4 with an RS-232 serial port. 12 Mbytes RAM, 3-1/2 inch diskette drive, 
CD-ROM drive, hard drive with 20 Mbytes of free disk space. Power supply 7-9 V AC or DC 500 mA with 2.1 mm coaxial 
connector, (not included) (recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). Kit Contents: * DSP56303EVM board 
* DSP56300 literature * Suite56 for Freescale DSP 563xx * Freescale The DSP56300 Family Documentation * Domain 
Technologies Debugger for DSP563xxEVM 

IDSPSGSXXEVME-ND:. occ sscicietcnccccrcisadstssnacensh nabs tiancesaa Maiesscbs mrapacsaasiacedaddesseaaanesasahes $452.20 


DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for developing real-time software and 
hardware products to support a new generation of wireless, telecommunications and multimedia applications. The 
DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip memory, such as wireless infrastructure 
applications. PC compatible computer (Pentium-90 MHz or higher) running Windows 95 (or higher) with an RS-232 
serial port. Requires Power supply 7-9 VDC, 500mA, (not included) (recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 
Kit Contents: * DSP56309EVM Board * GUI Debugger Software Disk »* DSP56309EVM User’s Manual and Other 
Documentation * Assembler Linker-Test files disk 


DSPSGQ09EVM-ND...5:c0ieanciarccicascensasnceratanracacetaanenaaseaaiaassacatecnwinsnermaiarnciedaeattsieawanaien $310.95 


DSP56311EVM Kit 


The DSP56311 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56311 device and provide a 
hardware tool to allow development of applications that use the DSP56311. The DSP56311EVM includes a DSP56311 
device, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The peripheral expansion connectors allow 
for signal monitoring and user-feature expandability. Kit Contents: * DSP56311EVM Board » Parallel port extender cable 
* Plastic standoffs and plastic screws * DSP56300 Tools Software * Device and Tools Documentation  Tutorial/example 
software * DSP56311EVM Development Tools Release Notes * DSP56311EVM Product Installation Guide 

DSPSESTIEVMEND ons sxiscicassen sa nnsstecnsavvecaaseetsanteieteaaae ntvtossaagatieesseainnvescentenasienm tenes $395.68 


CodeWarrior™ Software 


freescale’ psp Bit Development Tools 


DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56L307 and provide a hardware 
tool allowing the development of applications that use the DSP56L307. It is an evaluation module board that includes 
a DSP56L307 part, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The peripheral expansion 
connectors are used for signal monitoring and user-feature expandability. The DSP56L307EVM is used to facilitate the 
evaluation of various features of the DSP56L307. It can be used to develop real-time software and hardware products 
based on the DSP56L307. It provides the features necessary for a user to write and debug software, to demonstrate 
the functionality of that software and to be able to interface with the customer's application specific device(s). The 
DSP56L307EVM is flexible enough to allow the user to fully exploit the features of the DSP56L307. 


Kit Contents: * DS56L307EVM board « Parallel port extender cable » Plastic standoffs and plastic screws »* Power 
supply, 12V, 1.2 Amps * Suite56 Software Development Tools CD-ROM * Documentation CD-ROM 


DSPSGLOO7EVMEND; 5.2-sc.2sscacncietinssncutuiaessaqaeisiotedinueimniasaieasaminnibeaeneisateigisiayaaces $452.20 


MC56F8323EVM Kit 


The MC56F8323EVM is a low-cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities of 
the MC56F8322 and MC56F8323 hybrid controller silicon and tools. Kit Contents: * MC56F8323EVM board « Installation 
guide » Switch mode power supply (12 Volt) * Parallel cable * CodeWarrior™ » Development studio for 56800/E special 
edition 

MCSGFSS23EV MND i isis cccce sities stasensesinggascdche ianseccssbicdagcadceesansacsdsaageaneessecesencacstasaccaat $337.91 


NEW! Demo Board for 56F8013 


The 56F8013 Demonstration Board is an evaluation module board that includes a 56F8013 digital signal controller, 
RS-232 interface, user LEDs, user pushbutton switches and a daughter card connector. The daughter card connector 
allows signal monitoring and expandability of user features. Kit Contents: ¢ Installation Guide * Demonstration Board 
© CodeWarrior™ Software * Adapter cable * Resource CD-ROM 


DEMOS6FG013-EE-ND.. 2.0.0..c0c0..cccsccccacsenaceunseraaaiieienoathcnaveaassnaduaesenataastemandandibansenndisins $74.56 


eamrvaat 


This industry-leading Integrated Development Environment (IDE) enables the engineer to generate highly 


® 


optimized, ANS|-Compliant C and Assembly code. 


Features: * Processor Expert generator for on-chip peripherals ¢ Full Chip simulation * Includes assembler, 
linker, debugger and flash programmer 


The Dongle allows for a single node-lock copy of CodeWarrior™ to be used on multiple computers. 


License Complier Digi-Key Price Freescale 
Type Code Size Part No. Each Part No. 
Node Unlimited CWS-H08-STDED-CX-ND 3107.41 CWS-H08-STDED-CX 
Node 32K CWS-H08-C32K-CX-ND 559.72 CWS-H08-C32K-CX 
Node Unlimited CWP-STANDARD-NL-ND 2820.60 CWP-STANDARD-NL 
— _ CWH-DONGLE-ND 111.92 CWH-DONGLE 


Panasonic Flash Microcontrollers — 8-Bit 


The MN101C series of 8-bit single-chip microcontroller incorporates multiple types of peripheral functions. This chip series is well suited for camera, VCR, MD, TV, CD, LD, printer, telephone, home automation products, pager, air conditioner, PPC 
remote control, fax machine, musical instrument and other applications. The MN101C series brings to embedded microcontroller applications flexible, optimized hardware configurations and simple efficient instruction set. 


= 


RAM Flash Timer/ vO Speed Operating Serial A/D D/A Digi-Key Price Each 
(Bytes) | (Bytes) | Counter Pins (us) Voltage Interfaces Interrupts Pins Pins LCD Package Part No. 1 25 100 
0.1 3.0 ~ 3.6 Synchronous Type/UART x 2 
8-Bit x 5 0.118 2.7 ~3.6 Synchronous Type/ SEG 12 
1.5K 32K 39 22 7 = 48-TQFP MN101CF78AXN-ND 9.41 8.48 7.52 
16-Bit x 2 0.235 1.8~3.6 Single-Master I2C x 1 COM 4 cs 
62.5 1.8 ~ 3.6 [2C Slave x 1 
ree 04 25~3.6 — land x2 
6K 128K me 53 02 21~36 eyrenroneye ype 22 7 2 _ 64-LQFP | MN1O1CF77GXN-ND 15.43 13.89 12.32 
16-Bit x 1 Single-Master I2C x 1 
62.5 1.8~3.6 
I2C Slave x 1 
Synchronous Type x 1 
8-Bit x 6 0.1 4.5~5.5 Synchronous Type/UART x 2 
10K 224K 16-Bit x 1 88 62.5 20-55 Synchronous Type/ 23 8 4 100-QFP MN101CF49KXN-ND 17.49 16.33 15.16 
Single-Master I2C x 1 


AM1 Starter Kit 


Introductory starter kit for the FLASH MEMORY version of an 8-bit 1-chip CPU manufactured by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Features: * Equipped toggle-switches, serial communication function and LCD/LED display * C compiler and source code debugger * One-time C compiler upgrading is allowed from our 
website after purchasing * Simple debugger compatible with PanaX series with USB I/F * USB 1.1 for Host PC interface * Choice of USB 1.1 bus power or an external extension connector for 


power supply * CPU Board can be separately put in the evaluation system * Sample program and tutorial are included 


Kit Contents: » USB Cable External connection cable * CD » Software license and product warranty * Quick start up guide and registration guide * C source code debugger (Debug Factory 
Builder AM1 Starter Kit) * C compiler * CPU manual and sample program (MN101CF49K/70G/78A) * Online help-setup manual 
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MMKO01-C49-ND _ Evaluation Kit for MN101CF49KXN... .. $358.50 MMC01-C49-ND_ —-CPU Board for MN101CF49KXN .................000e ee $148.50 | 

MMKO01-C77-ND Evaluation Kit for MN101CF77GXN -. $358.50 

MMKO1-C78-ND Evaluation Kit for MN101CF78AXN -” 358.50 MMC01-C77-ND CPU Board for MN101CF77GXN..................0000 ee $148.50 

MMB01-001-ND _ Base Board for MN101C Evaluation Kit ................ $295.50 MMC01-C78-ND CPU Board for MN101CF78AXN...................00065 $148.50 + — 50+! \cpy BOARD 


AM1 Debug Probe 


Features: * AM1 Debug Probe achieves onboard debugging by containing the debug monitor in the AM1 (MN101C) built-in flash memory 
of the user target and utilizing the AM1 (MN101C) serial port to communicate with PC. * The hardware of AM1 Debug Probe is common 
to AM1 (MN101C) series. When developing the other AM1 (MN101C) series, the new types can be added by purchasing the appropriate 
Debug Factory Builder. * Usable as a flash writer by programming the debug monitor in your AM1 (MN101C) in advance. * Simply started 


up with USB connection to PC. No external power supply is needed because AM1 Debug Probe operates by USB bus power. 


Contents: * AM1 Debug Probe * Target connection cable * USB cable » Integrated programming development tool “DebugFactory 


Builder” (supporting 1 type) * Debug monitor programmed AM1 chip 
MDP01-C49-ND 
MDP01-C77-ND 
MDP01-C78-ND 


Debug Probe for MN101CF77GXN 
Debug Probe for MN101CF78AXN. 


Debuig:Probe: Fon MNTOTGFAQKNNG «ccc ce suunieatesel tulsa ecetecinistata valatalvasd baste caaitioatite galsaies 


DebugFactory Builder 
for AM1 Debug Probe 


Features: 

* Integrated development tool for the programming of AM1 (MN101C) series » Provides efficient debug 
environments, such as C source code leveled step execution, inspection, watching, breakpoint setting, etc. 
 Easy-to-switch with simple operation eases effective development work « Included with Evaluation Kits 
Contents: 

Editor * Make tool * Debugger 


.-. $636.00 MDS01-C49-ND DebugFactory for MN101CF49KXN.......0. 00. eee $358.50 
... $636.00 MDS01-C77-ND DebugFactory for MN101CF77GXN... . $358.50 
... $636.00 MDS01-C78-ND DebugFactory for MN101CF78AXN... . $358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Infineon 


8-Bit 
This XC800 family of 8-bit microcontrollers offer a wide selection of products, combining a high performance 8051 core 


with on-chip Flash and ROM memory as well as a powerful mix of peripherals such as an enhanced CAPCOM6 (CC6), CAN, 
LIN and 10 bit ADC. 


Microcontrollers 


Based on the 8051 the C505CA enhances the C500 family of 8-bit microcontrollers by providing 32KByte of OTP or 16/32 
KByte of ROM, 256 Byte of RAM, 1 KByte of XRAM, Controller Area Network (CAN) Version 2.0B, an asynchronous/ 
synchronous serial interface and highly accurate 10-bit Analog to Digital Converter integrated on chip. 


Max. ROM/ Data ADC- On-Chip 
Clock OTP Flash Inputs/ | Timers/ CAN On-Chip | Voltage 
Rate Flash EEPROM | RAM | 1/0 |Max. Res.|Counters Serial 2.0B Oscil- Regu- Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) (Byte) (Byte) | (Byte) |Lines| (Bit) | (16 Bit) i) Active lator lator | PWM | Package | PartNo. 1 25 Part No. 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART Vv R v 4-ch | MQFP-44 | SAB-C505CA-4EMCAIN-ND 20.55 18.50 | SAB-C505CA-4EM CA 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART v if v 4-ch | MQFP-44 | SAF-C505CA-4EMCAIN-ND 21.58 19.42 | SAF-C505CA-4EM CA 
20 = = 1028 | 34 8/10 3 USART v v v 4-ch_ | MQFP-44 | SAF-C505CA-LMCAIN-ND 14.07 12.67 | SAF-C505CA-LM CA 
10 64K OTP _ 2304 | 57 8/10 3 USART+SSC J Vv i 4-ch_ | MQFP-80 | SAF-C515C-8EMCAIN-ND 24.75 20.90 | SAF-C515C-8EM CA 
26.67 | 8K Flash up to 4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC = af 7 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINCT-ND& 5.60 4.46 | SAF-XC866-2FRI BC 
26.67 | 8K Flash up to 4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC _ J v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINTR-NDO 5513.47/3,000 SAF-XC866-2FRI BC 
26.67) 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = af if 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINCT-ND& 6.94 5.52 | SAF-XC866-4FRI BC 
26.67) 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = v Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6836.74/3,000 SAF-XC866-4FRI BC 
20 |32K OTP/ROM _ 1028 | 34 8/10 3 USART J r, Vv 4-ch_ | MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINCT-ND& 26.30 23.02 | SAK-C505CA-4EM CA 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART if r, f 4-ch | MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINTR-NDO 10684.83/1,000 SAK-C505CA-4EM CA 
26.67 | 8K Flash up to4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC = m, Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-2FRIBCINCT-ND& 5.88 4.68 | SAK-XC866-2FRI BC 
26.67 | 8K Flash up to4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC — J Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-2FRIBCINTR-NDO 5789.18/3,000 SAK-XC866-2FRI BC 
26.67) 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = y, 7 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINCT-ND& 6.91 5.50 | SAK-XC866-4FRI BC 
26.67 | 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = i v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6807.55/3,000 SAK-XC866-4FRI BC 
24 32K Flash | upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC Peetaa V if 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINCT-ND& 5.90 4.60 | SAK-XC888CM-8FFA AB 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ao ueite Ps if 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINTR-NDO 8533.43/1,900 SAK-XC888CM-8FFA AB 
24 32K Flash | upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ae Naiee e v 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINCT-ND&A 11.52 9.87 | SAK-XC888CM-8FFA 5V AC 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ence i i 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINTR-NDO 8313.83/1,900 SAK-XC888CM-8FFA SV AC 
ACutTape Tape and Reel 
Starter Kits / Evaluation Boards 
B158-H8576-X-0-7600IN-ND XC866 Easy Kit: Mini Evaluation Kit with XC866 ..$116.41  KIT_XC866_EKIN-ND XC886/888 CLM Easy Kit: Mini Evaluation Kit 
B158-H8548-X-0-7600IN-ND XC866 Starter Kit: Full Evaluation Board with XC866 . . $332.94 B158-H8743-X-X-7600IN-ND § XC886/888 CLM Starter Kit: Full Evaluation Board 


16-Bit 


Infineon’s C166 Family, with pipelined 16-bit core architecture and optimized real-time embedded control peripherals, offers 
a wide range of performance variations. «C161: Cost optimized CPU and peripheral set control * C164: Lower pin count 
and price with excellent PWM capabilities and CAN apps * C165: Processor-oriented microcontroller with basic peripheral 


set © C167: High-end 16-bit microcontroller with on-chip CAN. The XC164CM series is the new family of enhanced 16-bit 
microcontroller XC166 which offers impressive DSP performance and advanced interrupt handling combined with a 
powerful integrated peripheral set, high performance and reliable on-chip Flash memory 


Max. ADC CAN 

CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface 

Clock Flash RAM | 1/0 |Max. Res.|Counters| Serial Time 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) Oscillator 3V (Byte) | (Byte) |Lines (Bit) | (16-Bit) 0 Clock| Active Package | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash} 2K 93 12/10 5 ASC+SSC Vv CAN TOQFP-128 | SAB-C161CS-LFCAIN-ND 40.06 33.83 | SAB-C161CS-LF CA 
25 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC — _ MQFP-80 | SAB-C1610-LMHAIN-ND§ 14.35 12.92 |SAB-C1610-LM HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 76 4/10 5 ASC+SSC v _ TQFP-100 | SAB-C161PI-LFCAINCT-ND& 17.86 15.63 |SAB-C161PI-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 76 4/10 5 ASC+SSC v = TQFP-100 | SAB-C161PI-LFCAINTR-NDO 10155.60/1,400 |SAB-C161PI-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 4K | 111 16/10 9 UART+SSC Vv CAN MQFP-144 | SAB-C167CR-LMHAIN-ND 30.32 25.61 )SAB-C167CR-LM HA+ 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9 JASC+SSC+I2C+J1850}  / 2xCAN | TQFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINCT-ND&A 44.81 41.72 | SAF-C161CS-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850}  / 2xCAN | TOFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINTR-NDO 19698.88/1,000 |SAF-C161CS-LF CA 
20 Prescaler/Direct Input J _ 1K 63 = 3 ASC+SSC _ = MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINCT-ND& 20.63 18.05 | SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input af _ 1K 63 _ 3 ASC+SSC al — MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINTR-NDO 7286.98/850 SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input = = 1K 63 = 3 ASC+SSC — = MQFP-80 | SAF-C161K-LMHAIN-ND 14.44 13.00 |SAF-C161K-LM HA 
25 Prescaler/Direct Input _ _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC = — MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINCT-ND& 19.84 17.36 | SAF-C1610-L25M HA 
25 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC —_ — MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINTR-NDO 7008.53/850 SAF-C1610-L25M HA 
20 Prescaler/Direct Input J _ 2K 63 — 5 ASC+SSC — = MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINCT-ND& 19.84 17.36 | SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input df _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC _ _ MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINTR-NDO 7008.53/850 SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC — — MQFP-80 | SAF-C1610-LMHAINCT-ND& 19.09 16.71 | SAF-C1610-LM HA 
20 Prescaler/Direct Input _ _ 2K 63 — 5 ASC+SSC _ _ MQFP-80 | SAF-C1610-LMHAINTR-NDO 6743.88/850 SAF-C1610-LM HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v — TQFP-100 | SAF-C161PI-L25FCAINCT-ND&A 19.69 17.23 | SAF-C161PI-L25F CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ TQFP-100 | SAF-C161PI-L25FCAINTR-NDO 11196.82/1,400 | SAF-C161PI-L25F CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V i MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINCT-ND& 20.78 18.19 | SAF-C161PI-L25M CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv _ MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINTR-NDO 4383.18/500 SAF-C161PI-L25M CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LF3VCAINCT-ND& 19.69 17.23 | SAF-C161PI-LF 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv = TQFP-100 | SAF-C161PI-LF3VCAINTR-NDO 11196.82/1,400 | SAF-C161PI-LF 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C ii = TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINCT-ND& 18.75 16.41 | SAF-C161PI-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv = TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINTR-NDO 10663.74/1,400 | SAF-C161PI-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LM3VCAINCT-ND& 20.78 18.19 | SAF-C161PI-LM 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V = MQFP-100 | SAF-C161PI-LM3VCAINTR-NDO 4383.18/500 SAF-C161PI-LM 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINCT-ND& 19.80 17.33 | SAF-C161PI-LM CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C V = MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINTR-NDO 4177.10/500 SAF-C161PI-LM CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC V = MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINCT-ND& 10.49 9.00 | SAF-C161S-L25M AA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 63 — 5 ASC+SSC v _ MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINTR-NDO 3503.80/850 SAF-C161S-L25M AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC V = MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINCT-ND& 10.49 9.00 |SAF-C161S-LM 3V AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input ) / = 2K 63 = 5 ASC+SSC Vv — MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINTR-NDQ 3503.80/850 SAF-C161S-LM 3V AA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Z CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8E25MDBIN-ND 33.26 28.09 | SAF-C164CI-8E25M DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC V CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINCT-ND& 40.73 37.92 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC V CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINTR-NDO 15518.51/850 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC V CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINCT-ND& 40.73 37.92 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINTR-NDO 15518.51/850 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KOTP | 2K 50 8/12 5 ASC+SSC V CAN TQFP-64 | SAF-C164CM-4EFABINCT-ND&A 31.33 27.42 | SAF-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KOTP | 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Vv CAN TQFP-64 | SAF-C164CM-4EFABINTR-NDO 24186.49/1,900 | SAF-C164CM-4EF AB 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 77 = 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-L25FHAINCT-ND& 31.92 27.93 | SAF-C165-L25F HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 77 _ 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-L25FHAINTR-NDO 18151.95/1,400 | SAF-C165-L25F HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input_| — =e 3K 72 = 5 ASC+SSC — — MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINCT-ND& 31.27 29.12 _|SAF-C165-L25M HA 

ACutTape (TapeandReel § Tray (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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— 
Cinfineon Microcontrollers 
16-Bit (Cont.) 


Max. ADC CAN 
CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface 
Clock Flash RAM | 1/0 | Max. Res. Counters} Serial Time 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) Oscillator av (Byte) _|(Byte) | Lines (Bit) | (16-Bit) Vo Clock| Active Package | Part No. 1 25 _| Part No. 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC = _ MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINTR-NDO 7279.47/500 SAF-C165-L25M HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINCT-ND& 31.92 27.93 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 77 = 5 ASC+SSC _ _ TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINTR-NDO 18151.95/1,400 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 7 = 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINCT-ND& 31.03 27.15 | SAF-C165-LF HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 77 _ 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINTR-NDO 17645.99/1,400 | SAF-C165-LF HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC = _ MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINCT-ND& 30.21 28.14 | SAF-C165-LM 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC _ = MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINTR-NDO 7032.69/500 SAF-C165-LM 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K f2 = 5 ASC+SSC = — MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINCT-ND& 29.67 27.62 | SAF-C165-LM HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC = = MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINTR-NDO 6904.98/500 SAF-C165-LM HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Fi TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINCT-ND& 18.69 16.36 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 14429.99/1,900 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINCT-ND& 19.63 17.18 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 15151.47/1,900 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F20FAAINCT-ND& 19.31 16.90 | SAF-XC164CM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 14902.50/1,900 | SAF-XC164CM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINCT-ND& 20.27 17.74 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 15647.45/1,900 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F20FAAINCT-ND& 18.13 15.87 | SAF-XC164GM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC J | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F20FAAINTR-NDO 13997.00/1,900 | SAF-XC164GM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F40FAAINCT-ND& 19.04 16.67 | SAF-XC164GM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F40FAAINTR-NDO 14696.99/1,900 | SAF-XC164GM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F20FAAINCT-ND& 18.73 16.39 | SAF-XC164GM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F20FAAINTR-NDO 14455.43/1,900 | SAF-XC164GM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F40FAAINCT-ND& 19.66 17.21 | SAF-XC164GM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F40FAAINTR-NDO 15178.15/1,900 | SAF-XC164GM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F20FAAINCT-ND& 17.59 15.40 | SAF-XC164KM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F20FAAINTR-NDO 13577.34/1,900 | SAF-XC164KM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F40FAAINCT-ND& 18.47 16.17 | SAF-XC164KM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F40FAAINTR-NDO 14256.10/1,900 | SAF-XC164KM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F20FAAINCT-ND& 18.17 15.90 | SAF-XC164KM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F20FAAINTR-NDO 14021.45/1,900 | SAF-XC164KM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINCT-ND& 19.07 16.69 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC J | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINTR-NDO 14722.93/1,900 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 _ 7 2xASC+2xSSC v — TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F20FAAINCT-ND& 16.71 14.63 | SAF-XC164LM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC vA = TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F20FAAINTR-NDO 12898.34/1,900 | SAF-XC164LM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F40FAAINCT-ND& 17.55 15.36 | SAF-XC164LM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F40FAAINTR-NDO 13543.26/1,900 | SAF-XC164LM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv a TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F20FAAINCT-ND& 17.26 15.10 | SAF-XC164LM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F20FAAINTR-NDO 13320.46/1,900 | SAF-XC164LM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC uf — TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F40FAAINCT-ND& 18.12 15.86 | SAF-XC164LM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC af _ TOQFP-64 | SAF-XC164LM-8F40FAAINTR-NDO 13986.62/1,900 | SAF-XC164LM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F20FAAINCT-ND& 17.76 15.54 | SAF-XC164SM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC if _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F20FAAINTR-NDO 13708.25/1,900 | SAF-XC164SM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v es TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F40FAAINCT-ND& 18.65 16.32 | SAF-XC164SM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv _ TOQFP-64 | SAF-XC164SM-4F40FAAINTR-NDO 14393.93/1,900 | SAF-XC164SM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F20FAAINCT-ND& 18.34 16.05 | SAF-XC164SM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 rd 2xASC+2xSSC Pi = TOQFP-64 | SAF-XC164SM-8F20FAAINTR-NDO 14157.30/1,900 | SAF-XC164SM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINCT-ND& 19.26 16.86 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC / = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINTR-NDO 14864.95/1,900 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC if _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F20FAAINCT-ND& 17.76 15.54 | SAF-XC164TM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v rd TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F20FAAINTR-NDO 13708.25/1,900 | SAF-XC164TM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC uf _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F40FAAINCT-ND& 18.65 16.32 | SAF-XC164TM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v a TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F40FAAINTR-NDO 14393.93/1,900 | SAF-XC164TM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F20FAAINCT-ND& 18.34 16.05 | SAF-XC164TM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv = TOQFP-64 | SAF-XC164TM-8F20FAAINTR-NDO 14157.30/1,900 | SAF-XC164TM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC / = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINCT-ND& 19.26 16.86 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv _ TOQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINTR-NDO 14864.95/1,900 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINCT-ND& 56.41 52.52 | SAK-C161CS-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850}  / 2xCAN | TQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINTR-NDO 24800.28/1,000 | SAK-C161CS-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8E25MDBIN-ND§ 34.93 29.50 | SAK-C164CI-8E25M DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8EMCBIN-ND§ 33.26 28.09 | SAK-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vi CAN MQFP-80 | SAK-C164Cl-8EMDBIN-ND§ 33.26 28.09 | SAK-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K OTP 2K 50 8/12 5 ASC+SSC v CAN TQFP-64 | SAK-C164CM-4EFABINCT-ND& 30.29 28.21 | SAK-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K OTP 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Vv CAN TOQFP-64 | SAK-C164CM-4EFABINTR-NDO 25305.19/1,900 | SAK-C164CM-4EF AB 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 128K Flash | 2K | 111 16/10 9 ASC+SSC _ CAN MQFP-144 | SAK-C167CR-LMHAIN-ND§ 27.56 23.28 | SAK-C167CR-LM HA+ 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 8K | 111 24/10 9 ASC+SSC Vv CAN MQFP-144 | SAK-C167CS-L40MCAIN-ND§ 43.99 37.15 | SAK-C167CS-L40M CA+ 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 8K | 111 24/10 9 ASC+SSC v CAN MQFP-144 | SAK-C167CS-LMCAIN-ND§ 37.22 31.43 | SAK-C167CS-LM CA+ 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 128K Flash | 2K | 111 16/10 9 ASC+SSC =) CAN MQFP-144 | SAK-C167SR-LMHAIN-ND§ 39.99 33.77 | SAK-C167SR-LM HA+ 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINCT-ND& 20.00 17.51 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 15440.22/1,900 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINCT-ND& 21.00 18.38 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 16212.09/1,900 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINCT-ND& 20.66 18.08 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 15945.58/1,900 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINCT-ND& 21.69 18.98 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 16742.90/1,900 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash | 12K | 79 14 1 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINCT-ND& 40.67 37.87 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash | 12K | 79 14 1 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINTR-NDO 25030.70/1,400 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
66 PLL/Prescaler/Direct Input | / | 768K Flash | 2K 75 16/10 5 6xSPI+LIN+UART Vv | MultiCAN | LOQFP-100 | SAF-XE164F-96F66LACINCT-ND&A¥$ 29.19 27.18 | SAF-XE164F-96F66L AC 
66 PLL/Prescaler/Direct Input | / | 768K Flash | 2K 75 16/10 5 6xSPI+LIN+UART v| MultiCAN | LQFP-100 | SAF-XE164F-96F66LACINTR-NDO $ 17964.95/1,400 | SAF-XE164F-96F66L AC 
ACutTape %TapeandReel §Tray +NEW! 
Starter Kits / Evaluation Boards 
B158-H8962-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC164CS: Mini Evaluation Board ....................60065 $286.33 
B158-H8961-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC164CM: Mini Evaluation Board -.$219.74 B158-H8048-X-X-7600IN-ND Full Starter Kit for XC161 .. $499.16 


B158-H8869-X-X-7600IN-ND —_U CAN Starter Kit for XC164CM 


-- $219.74 


B158-H8963-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC167Cl: Mini Evaluation Board 


.. $286.33 
(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Cinfineon” Microcontrollers (cont) 


32-Bit 


The TriCore™ is the first unified, single-core, 32-bit microcontroller-DSP architecture optimized for real-time embedded 
systems. The TriCore Instruction Set Architecture (ISA) combines the real-time capability of a microcontroller, the 


computational power of a DSP, and the high performance/price features of a RISC load/store architecture, in a compact 


re-programmable core. 


Digi@Reel” 


Max. ROM/OTP/ 
cPU Flash/ 
Clock SRAM eDRAM 0 Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) FPU MMU PCP (Byte) (Byte) Lines CAN Package Part No. 1 25 Part No. 
100 Vv v _ 144K — 72 _- LBGA-208 SAF-TC1100-L100EB-GBBINCT-ND&A 35.72 33.26 | SAF-TC1100-L100EB-G BB 
100 Vv Vv = 144K _ 72 — LBGA-208 SAF-TC1100-L100EB-GBBINTR-NDO 15702.77/1,000 SAF-TC1100-L100EB-G BB 
150 v wf _- 144K _ 72 _ LBGA-208 SAF-TC1100-L150EB-GBBINCT-ND&A 38.22 35.59 | SAF-TC1100-L150EB-G BB 
150 Vv Vv _ 144K — 72 _ LBGA-208 SAF-TC1100-L150EB-GBBINTR-NDO 16801.95/1,000 SAF-TC1100-L150EB-G BB 
100 Vv Vv _ 144K — 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L100EB-GBBINCT-ND&A 38.21 35.58 | SAF-TC1115-L100EB-G BB 
100 v d _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L100EB-GBBINTR-NDO 16801.19/1,000 SAF-TC1115-L100EB-G BB 
150 Vv Vv _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L150EB-GBBINCT-ND&A 42.02 39.13 | SAF-TC1115-L150EB-G BB 
150 Vv Vv = 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L150EB-GBBINTR-NDO 18473.86/1,000 SAF-TC1115-L150EB-G BB 
100 V Vv _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L100EB-GBBINCT-ND&A 44.96 41.86 | SAF-TC1130-L100EB-G BB 
100 i re = 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L100EB-GBBINTR-NDO 19766.84/1,000 SAF-TC1130-L100EB-G BB 
150 Vv Vv - 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINCT-ND&A 49.43 46.03 | SAF-TC1130-L150EB-G BB 
150 Vv 7 _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINTR-NDO 21734.03/1,000 SAF-TC1130-L150EB-G BB 
66 J _ _ 48K 1M Flash 81 - LOFP-176 | SAF-TC1161-128F6SHLAAIN-ND 30.60 25.85 | SAF-TC1161-128F66HL AA 
66 v _ _ 48K 1M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1162-128F66HLAAIN-ND 32.40 27.37 | SAF-TC1162-128F66HL AA 
80 Vv = J 80K 1.5M Flash 81 = LQFP-176 SAF-TC1165-192F80HLAAIN-ND 37.08 31.32 | SAF-TC1165-192F80HL AA 
80 v — J 80K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1166-192F80HLAAIN-ND 38.89 32.84 | SAF-TC1166-192F80HL AA 
ACutTape 4 Tape and Reel 
Starter Kits B158-H8539-G2-X-7600IN-ND Full Starter Kit for TC176X ..........00cccececeeeeeeeeeeeeeeeeeteseeees $815.30 
B158-H8690-X-0-7600IN-ND Full Starter Kit: for TC116X o....0.0cceseeneee ations cranes sinteenmnesisinden $621.86 B158-H8537-G2-X-7600IN-ND Full Starter Kit for TC179X . .- $815.30 


Pato 


PK51 Professional Developer’s Kit 


The PK51 Professional Developer's Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives 
including new devices with extended memory and instruction sets. On-chip peripherals and other key 
features of the 8051 are easy to access with the PK51 Professional Developer's Kit. 


PKSTAND o2.c20 cece scnbesact, ieee xissbeasia beakers beartdiadeked sblersanace en Sieaweebdaeddebeesdaataredieas $3295.00 


CA51 Compiler Kit 


The CA51 Compiler Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives including classic 
devices and IP cores from companies like Analog Devices, Atmel, Cypress Semiconductor, Dallas 
Semiconductor, Infineon, Intel, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments, and Winbond. On 
Chip peripherals and other key features of the 8051 are easy to access with the CA51 Compiler Kit. 


CASTIAND iii sisdsdioniteniciaancisaascenidadenembdeiaddanennddaaioitesduerabeneeinwndeaaaantadiaadeseed bad $1895.00 


RealView® Microcontroller Development Kit 


The RealView Microcontroller Development Kit (MDK) supports ARM7, ARM9, and Cortex-M3 technology- 
based microcontrollers from Analog Devices, Atmel, Freescale, Luminary, NXP, OKI, Samsung, Sharp, 
STMicroelectronics, and Texas Instruments. 


MDK-ARMOND isiiiciese.c.1acdvisisssicctcderisstiacisikeesisseaisdaateKiidsedciadbcekssasedeieaetdeeidases $4895.00 


RealView® Real-Time Library 


The RealView Real-Time Library is a collection of tightly-coupled libraries that are designed to solve the real- 
time and communication challenges of embedded systems based on ARM powered MCU devices. It also 
includes several drivers that interface the RTX Real-Time with various communication interfaces. 


FATESARMENDD icc sis a vn cinnigo ttleid a entitle go kta eellatunu gigs aie ohucaldie ean ge stated ga mille ale shale gietedindleae'e $4195.00 


MCBXC88x Evaluation Board 


The MCBXC88x Evaluation Board introduces you to the Infineon XC88x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this 8051-based architecture. The CAN interface, analog input 
(via potentiometer), and eight LED’s (on Port 3) make this board a great starting point for your next 8051 
project. 


MCBXCOSIGND 5.02: cccdsiaceceeraeaieascgdiceecancireadsnaesebaddaediennhannadaskenetaearied sbadaaaebend, $149.00 


MCBXC167 Evaluation Board 


The MCBXC167 Evaluation Board introduces you to the Infineon XC16x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the OCDS interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the pVision IDE and Debugger). 


MCBXC167-BASICAND oii. 4:iaaisnies hed.scnsisanaipwsnaaui ed sandipesninaduedian Yass iadseiad saa ¥olesangauecana'sedan $149.00 


MCBSTR7 Evaluation Board 


The MCBSTR7 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics STR710 ARM family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the pVision IDE and Debugger). 


MCBSTIRZOND isc ciisecets aicise.cstcaiaie nie’ anassetls ia pecs naidisatehcdd'g' 5 andale a SNA ne’s nue eed 9 eld anal ind Sea $149.00 


MCBSTR9 Evaluation Board 


The MCBSTR@9 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics ARM9 family and allows you 
to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC using 
the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the uVision IDE and 
Debugger). It provides serial (RS-232), CAN, Ethernet, and USB interfaces as well as eight LEDs, analog 
input (via potentiometer) and several push buttons. 


MCBSTIRGOND isis :ccieiss os tcnciheres caine sb atdiseisa oatale eis snaidisetekiad'g ed antie walSaldlaecs aa lead tl aes smut aanals aon $229.00 


MCBx51 Evaluation Board 


The MCBxS51 single-board computer is an evaluation board that supports numerous 8051-compatible 
and 251-compatible devices. The MCBx51 allows you to investigate the capabilites of the 8051 and 251 
and create real working programs with the Keil development tools. The MCBx51 works with any 44-pin 
8051-compatible or 251-compatible device. 


MCBXS TEND oes cts aca seta eatain oias ntaisatets ids esstsmnaile asta gp atenth aati lla’ aici gta Sale a esinalgeskaid ee a $295.00 


MCB950 Evaluation Board 


The MCB950 Evaluation Board is a versatile, flexible prototype board for the NXP P89LPC952 
microcontroller family. It includes the Keil Vision LPC Development Studio which allows you to create and 
debug programs that program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 


MCBOSO¢ND ccs sciisttetcavicnetseaiaie ote ceaie aida nain taiiniccalscaaia's' Sitealeal salsa eid ata Salen Slcebdetstainale ents $129.00 


ULINK USB-JTAG Adapter 


The ULINK USB Interface Adapter connects your PC's USB port to your target hardware (via JTAG or 
OCDS) and allows you to debug embedded programs running on target hardware. 


CUED NDD sco ccs isin ei tceahl a uaa a aaa alice a taal ln ated tas eile veh ttadhd acing sweat $395.00 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Kodak} CMOS Image Sensors 


Image Sensors 


Specifications KAC-9618 KAC-9619 KAC-9628 Sensors 
Array Format Total 664 x 504 664 x 504 664 x 504 — - 
(Hx V) Active 648 x 488 648 x 488 648 x 488 Digi-Key Price Each 
Effective Image Area Total 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 Part No. 1 25 100 
(Hx V in mm) Total 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 KAC-9618-ND 25.05 23.38 21.71 
ae 5 a 5 7 _ - 3 re 5 KAC-9619-ND 26.25 24.50 22.75 
ixel Size (um. 5x7. BX: 5X7: € ‘ 
Video Outputs (Bit Digital) 8, 10 and 12 8,10 and 12 8, 10 and 12 WAC) 26.25 24.50 22.75 
Frame Rate (Frames per second) 30 30 30 
Dynamic Range (dB linear mode) 62 62 62 A . 
(dB non-linear mode) 110 110 110 Sensor Evaluation Kit 
ee Shutter cone Botha Thee cre = This software/hardware solution is designed to give the system designer 
PRNU (%) 15 15 15 a complete raw data evaluation toolset. Snapshots of any scene can 
Sensitivity (V/lux.s) 5 5 27 be taken and the raw data of the captured image can be downloaded 
Quantum Efficiency (%) 27 27 27 to a PC through the parallel port. Also included is SNAPS image 
Color Mosaic _— _ Bayer Pattern processing software, which can be used to view and apply different 
Fill Factor (%) 47 47 47 image processing algorithms to the raw data of a captured image. 
eer (V=10%) 48 te 48 orce 48 oree a Dereeects base * C-mount block * C-mount lens * Power 
Power Consumption (mW) 120 120 120 PPIY 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C KAC-96XXEVAL-KIT-ND $2992.50 


lag, Cron _ CMOS Image Sensors 


Micron’s VGA resolution sensors feature resolutions of 640x480 and 752x480, and offer on-chip camera functions and very low power consumption for extending battery life. Plus, variable functions 
VGA including gain, frame rate, and exposure, and can be programmed through a simple two-wire serial interface. 


Optical Color Supply Frame Rate Digi-Key Price Each Micron 
Format Array Resolution Filter Voltage (fps) Package Part No. 1 Gy 10 Part No. 
Color 2.8 30 28-PLCC 557-1315-ND 12.69 10.58 9.99 MT9V011P11STC:B 
Color 2.8 30 48-CLCC 557-1308-ND 30.96 26.62 25.38 MT9V135C12STC 
” Color 2.8 30 44-CLCC 557-1241-ND 29.38 25.27 24.09 MT9V131C12STC 
We 20H x 480Y VGA Color 2.8 15 ~ 90 44-ICSP. 557-1272-ND 24.89 21.41 20.41 MT9V111177ATC 
Color 2.8 15 ~ 90 44-ICSP 557-1273-ND 24.89 21.41 20.41 MT9V1111IA7ATC 
Color 2.8 30 52-IBGA 557-1238-ND 31.12 26.76 25.51 MT9V1251IA7XTC 
Color 3.3 60 52-IBGA 557-1166-ND 41.49 34.01 32.30 MT9VO22IA7ATC 
Mono 3.3 60 52-IBGA 557-1205-ND 41.49 34.01 32.30 MT9VO22IA7ATM 
1/3” 752H x 480V W-VGA Color 3.3 60 48-CLCC 557-1237-ND 23.15 19.91 18.98 MT9V032C12STC 
Mono 3.3 60 48-CLCC 557-1306-ND 20.53 17.65 16.83 MT9V032C12STM 
Color 3.3 60 52-IBGA 557-1267-ND 41.49 34.01 32.30 MT9V022177ATC 


Megapixel Micron’s megapixel-resolution sensors combine the image quality of CCD technology with the compact size, adaptability, and ease-of-design of CMOS. CMOS-based technology can simplify camera 
designs compared to conventional CCD technology, thereby enabling designers to create smaller, high-performance applications with shorter development periods. 


Optical Resolution Color Supply Frame Rate Digi-Key Price Each Micron 
Format Array (MP) Filter Voltage (fps) Package Part No. U by 10 Part No. 
1/4.5” 1280H x 1024V 1.6 Color 2.8 30 ~ 60 48-ILCC 557-1395-ND® 44.63 40.20 38.18 MT9M032C12STC 
i 1280H x 1024V 1.6 Mono 2.8 30 ~ 60 48-ILCC 557-1396-ND@ 48.72 43.88 41.67 MT9M032C12STMU 
1280H x 1024V 1.3 Color 2.8 18 48-CLCC 557-1312-ND@ 39.26 32.18 30.56 MT9M131C12STC 
752H x 480V = Color 3.3 60 52-IBGA 557-1398-ND® 41.49 34.01 32.30 MT9VO023IA7XTC 
4/3” 752H x 480V = Mono 3.3 60 52-IBGA 557-1401-ND® 41.49 34.01 32.30 MT9V023IA7XTM 
752H x 480V — RCCC 3.3 60 52-IBGA 557-1404-ND® 41.49 34.01 32.30 MT9VO023IA7XTR 
752H x 480V 27 Color 3.6 60 48-CLCC 557-1407-ND® 41.49 34.01 32.30 MT9V033C12STC 
752H x 480V 27 Mono 3.6 60 48-CLCC 557-1408-ND@ 41.49 34.01 32.30 MT9V033C12STM 
1/3.2” 1600H x 1200V 2 Color 2.8 15 48-CLCC 557-1311-ND@ 43.80 39.46 37.47 MT9D131C12STC 
1280H x 1024V 1.3 Mono 3.3 30 48-CLCC 557-1151-ND® 29.70 25.54 24.35 MT9M001C12STM 
1/2” 2048H x 1536V 3 Color 3.3 12 ~93 48-PLCC 557-1164-ND® 42.99 35.25 33.47 MT9T001P12STC 
2048H x 1536V 3 Color 3.3 12 ~ 93 48-PLCC 557-1264-ND@ 42.99 35.25 33.47 MT9T031P12STC 
2592H x 1944V 5 Color 2.8 14 48-ILCC 557-1262-ND® 43.50 39.18 37.21 MT9P031112STC 
1/2.5” 2592H x 1944V 5 Mono 3.1 14 48-ILCC 557-1397-ND® 22.27 19.15 18.26 MT9P031112STM 
2592H x 1944V 5 Color 2.8 15 ~ 60 48-ILCC 557-1263-ND@ 43.43 39.12 37.15 MT9P401112STC 
" 1280H x 1024V 1.3 Mono 3.3 500 280-PGA 557-1153-ND 1224.27 = = MT9M413C36STM 
1280H x 1024V 1.3 Color 3.3 500 280-PGA 557-1152-ND 1364.79 = = MT9M413C36STC 


@ RoHS Compliant 


Image Sensor Evaluation Kits 


Micron Imaging’s Demonstration system family supports the full line of Micron’s CMOS image sensor products. Several software applications are provided with the demonstration system, which allows the user to display the 
data from the sensor on the host computer, and to change some basic settings of the sensor for evaluation purposes. A Software Development Kit (SDK) is also provided to customers who wish to write their own software 
applications to access the sensor on the Demo System. 

Kit Includes: * Imaging Demo Camera Board * Sensor Head Board with Lens * USB 2.0 Cable * Tripod * Software * Users Manual 


557-1156-ND@ For use with MT9MO01 . $1124.33 557-1429-ND@ For use with MT9P031, Mono 
557-1163-ND For use with MT9T001.. $1124.33 557-1431-ND@ For use with MT9P033, Color 
557-1159-ND For use with MT9M413, Mono. $11828.50 557.1433-ND@ For use with MT9P033, Mono... 
557-1158-NDt For use with MT9M413, Color. $10634.52 ; 

27-1248 NDO For use with MT9D131, Color . S112dage cee 13ND JForuse wih MTSPA01, Color x: 
557-1411-ND@ For use with MT9M032, Color. $1124.33 997-1257-ND@ For use with MT9T031, Color. 
557-1246-ND@ For use with MT9M131, Color. $1124.33  557-1265-ND_ For use with MT9V011, Color .. 
557-1409-ND@ For use with MT9M032, Mono. $1183.50 557-1268-ND For use with MT9V022, Color .. 
557-1258-ND@ For use with MT9P031, Color . $1124.33  557-1399-ND@ For use with MT9V023, Color ... 


+ With Frame Grabber @ RoHS Compliant 


. $1183.50 557-1402-ND@ For use with MT9V023, Mono . 
. $1124.33 557-1405-ND@ For use with MT9V023, RCCC 
. $1124.33 557-1244-ND@ For use with MT9V032, Mono... 
. $1052.00 557-1249-ND@ For use with MT9V032, Color . 
. $1124.33 | 557-1256-ND@ For use with MT9V111, Color . 
. $1124.33 | 557-1239-ND_ For use with MT9V125, Color . 
. $1124.33 | 557-1242-ND_ For use with MT9V131, Color . 
. $1124.33  557-1247-ND@ For use with MT9V135, Color . 


$1124.33 
$1124.33 
.. $1124.33 
-. $1124.33 
$1124.33 
.. $1124.33 
-. $1124.33 
-. $1124.33 


Sensor Head Boards The Sensor Head Boards include the image sensor and lens mounted with all necessary components. The Sensor Head Boards will connect to the Demo2 board (not included) to make 
a complete development system. 

557-1165-ND® For use with MT9T001, Color................... $340.10 557-1430-ND@ For use with MT9P031, Mono.................. $340.10 557-1240-ND For use with MT9V125, Color .................. $340.10 

557-1204-ND@ For use with MT9V022, Mono . . $340.10 557-1314-ND For use with MT9P401, Color .. . $340.10 557-1243-ND For use with MT9V131, Color . . $340.10 


557-1253-ND® For use with MT9D131, Color . . $289.09 557-1259-ND@ For use with MT9T031, Color. $340.10 557-1252-ND@ For use with MT9V135, Color . - $340.10 
557-1261-ND For use with MT9M001, Mono. . $340.10 557-1254-ND®@ For use with MT9V032, Color $340.10 557-1400-ND@ For use with MT9V023, Color . - $340.10 
557-1412-ND® For use with MT9M032, Mono. . $340.10 557-1307-ND For use with MT9V032, Mono $340.00 557-1403-ND@ For use with MT9V023, Mono . - $340.10 
557-1428-ND@ For use with MT9M032, Color. . $340.10 557-1432-ND@ For use with MT9V033, Color .. . $340.10 557-1406-ND@ For use with MT9V023, RCCC... - $340.10 


. $340.10 


557-1251-ND@ For use with MT9M131, Color. . 
. $340.10 


557-1260-ND@ For use with MT9P031, Color . 
@ RoHS Compliant 


. $340.10 557-1434-ND@ For use with MT9V033, Mono... 
. $340.10 557-1266-ND For use with MT9V011, Color .. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iSensor™ Motion Sensor Products 


By embedding motion sensing in your application, valuable improvements can be realized in precision, response time, reliability, safety, and 
security. Analog Devices’ highly integrated, calibrated, and simple-to-implement iSensor™ products make realizing those improvements 


easier and more cost-effective than ever before. 


2006 WINNER 


iSensor Applications Quick Reference 


Part IMU/ | ADISEVAL 
Number Acceleration| Rotation | Tilt | Shock | 6DoF | Daughter Boards 
ADIS16003CCCZ . ADIS16003/PCBZ 
ADIS16006CCCZ . ADIS16006/PCBZ 
ADIS16080ACCZ ° ADIS16080/PCBZ 
ADIS16100ACC . ADIS16100/PCB 
ADIS16120AML . = 
ADIS16201CCCZ . . ADIS16201/PCBZ 
ADIS16203CCCZ ° ADIS16203/PCBZ 
ADIS16204BCCZ Q ADIS16204/PCBZ 
ADIS16250ACCZ ° ADIS16250/PCBZ 
ADIS16251ACCZ : ADIS16251/PCBZ 
ADIS16255ACCZ ° ADIS16255/PCBZ 
ADIS16350AMLZ . ADIS16350/PCBZ 


Introduction 


Typical iSensor integration allows system insertion with only power supply and a se- 
rial port interface. Precision factory calibration means no additional in-system motion 
test or calibration is required, which saves substantial equipment costs and produc- 
tion test time. Basic sensor tuning is accomplished post system insertion, via simple 
SPI commands. With solutions ranging from simple digital output inertial sensors to 
full six-degree-of-freedom IMUs, iSensor products make motion sensing accessible 
to everyone, at 10x to 100x size savings and 5x to 10x cost savings. 


ADIS16003/ADIS16006/ADIS16080/ADIS16100 


Digital Output Accelerometers and Gyroscopes 

For lowest cost and power, as well as smallest form factor, the following iSensor 
products provide simple interfacing to combined inertial plus temperature sensors, 
over the industry standard SPI interface. 

* ADIS16003: +1.7 g acceleration sensing, dual axis 

¢ ADIS16006: +5 g acceleration sensing, dual axis 

* ADIS16080: 80°/sec angular rate sensing, single axis 

e ADIS16100: 300°/sec angular rate sensing, single axis 


ADIS16350 


Tri Axis Inertial Sensor 

The ADIS16350 provides complete tri axis inertial sensing (both angular and linear 
motion) in a compact module fully ready for system integration. With Analog De- 
vices’ MEMS sensor technology at its core, the ADIS16350 includes embedded pro- 
cessing for sensor calibration and tuning, as well as precision cross-axial alignment. 
An SPI interface allows for simple system interface and programming. The SPI port 
provides access to the following embedded sensors: X, Y, and Z axis angular rate; 
X, Y, and Z axis linear acceleration; Internal Temperature; Power Supply; and an 
Auxiliary analog input. System interfacing is simplified with additional programmable 
features including: in-system bias auto calibration, condition monitoring, digital filter- 
ing options, self test, and power management. An auxiliary DAC, ADC, and digital 
I/O port are also available. The ultra compact module measures 22.7mm x 23.2mm 
x 22.9mm, plus mounting extensions. 


KC) analog is everywhere> 


www.analog.com/isensor 


ADIS16201/ADIS16203 


Programmable Dual-Axis Accelerometers and Inclinometers 


The ADIS16201 is a dual-axis accelerometer, factory calibrated and fully program- 
mable over a simple SPI interface. The core sensor provides a 1.7 g response in the 
x and y axis, and also has an embedded temperature sensor. The ADIS16201 also 
directly outputs the linear inclination (tilt) angle of the component. Factory calibration 
provides a highly stable bias and sensitivity, which can also be in-system tuned with 
a simple auto-zero command, which, for instance, will align the components zero- 
degree reference with the system axis. All critical parameters are programmable over 
the SPI port, allowing in-system tuning of digital filtering, rate/threshold alarms, sam- 
ple rate, and power modes. Design complexity and implementation time are further 
reduced with single supply operation, auxiliary |/O ports, and a digital self test feature. 
For tilt sensing, the ADIS16201 provides two axes of linear inclination angle across 
+90°, while the ADIS16203 provides a single-axis 360° response. These components 
are available in an 9.2 mm x 9.2 mm x 3.9 mm laminate-based land grid array pack- 
age, and operate from -40°C to +125°C. 


ADIS16250/ADIS16251/ADIS16255 


Programmable Low Power Angular Rate Sensors 


The ADIS16250, ADIS16251, and ADIS16255 gyroscopes provide angular rate and 
temperature sensing via a simple programmable SPI interface. The core gyro sensor 
is factory calibrated, delivering an in-run bias stability of 0.016°/sec. The ADIS16255 
includes temperature calibration, improving in-system stability to as tight as 0.005°/ 
sec/°C. These are the industry’s first devices to provide digital range scaling, with 
options covering +20°/sec to +320°/sec, allowing selection of the best device sensitiv- 
ity for the target application. All critical parameters are programmable over the SPI 
port, allowing in-system tuning of digital filtering, rate/threshold alarms, sample rate, 
and power modes. Design complexity and implementation time are further reduced 
with single-supply operation, auxiliary I/O ports, and a digital self test feature. These 
components are available in 11 mm x 11 mm x 5.5 mm laminate-based land grid 
array packages. 


ADIS16204 


Programmable Dual-Axis Digital High-g Accelerometer and 

Impact Sensor 

With an internal high-g MEMS sensor (+70 g x-axis, +37 g y-axis), the ADIS16204 is 
ideally suited for applications in impact detection, condition monitoring, safety/shut- 
off sensing, shock recording, and security systems. The only required interfaces are 
power supply and an SPI interface. The device includes an embedded programmable 
event recorder which captures peak events, RSS values, and a user-selectable 250 
ms window of data around the desired event. The SPI port also provides access 
to temperature and power-supply readings. Design complexity and implementation 
time are further reduced with single-supply operation, auxiliary I/O ports, configurable 
trigger levels and power modes, and a digital self test feature. It is available in a 9.2 
mm x 9.2 mm x 3.9 mm laminate-based land grid array package, and operates from 
-40°C to +105°C. 


° TILT 

¢ ROTATION 

* SHOCK 

¢ VIBRATION 

¢ ACCELERATION 


IT’S THAT EASY. 
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Blackfin Processor with Flash Memory for 
DEVICES Industrial and Peripheral Intensive Applications 


ANALOG BUICK Be 


The Blackfin® Processor family has been expanded to address the ever-increasing need for more connection possibilities with two new family members. This connectivity 
is coupled with the high performance 16-/32-bit Blackfin embedded processor core, the flexible cache architecture, the enhanced DMA subsystem, and the Dynamic Power 
Management (DPM) functionality. System designers can take advantage of the combined control and signal processing capabilities of the processor core across a wide 
range of end applications through code compatibility of these new family members with existing Blackfin offerings. 


A new addition to the Blackfin Processor family is the inclusion of integrated FLASH memory alongside the processor. There are two choices available in the ADSP-BF538F 
family, one with 512KB of onboard FLASH memory and one with 1MB of onboard FLASH memory. Both offer large code space for complex embedded systems and fast 
access time to the Blackfin core. This is in addition to the complementary Blackfin Processor memory system that offers a powerful and flexible cache architecture that can 
dynamically balance between the hard real-time tasks desired in SRAM and soft real-time control tasks and an Operating System (OS) requiring cache functionality. 


Designed as an Integrated System 


In addition to the embedded connectivity of CAN, the ADSP-BF538 processors include a variety of general purpose functions designed to minimize external IC count and 
offer broad control and communication. Peripherals include three SPI®-compatible ports, three UARTs, four SPORT ports, three multifunction timers, 54 general-purpose 
/Os, dual Two-Wire Interface for 12C operation, a real-time clock, a watchdog timer, an event controller, and a JTAG/debug interface. The flexible Parallel Peripheral 
Interface (PPI) offers a direct connection to a variety of video encoders/decoders, display drivers, image sensors, and general-purpose converters. 


Development Tools 
Blackfin Processors are supported by: 


— Analog Devices CROSSCORE® brand of industry leading development tools. The CROSSCORE components include the VisualDSP++® software development 
environment, EZ-KIT Lite® evaluation systems, EZ-Extender™ daughter boards, and PCl-based or USB-based emulators. 


— Green Hills® Software award-winning MULTI® Embedded Software Development Environment and associated emulators. 


The Blackfin Processor is Supported by Analog Devices Line of Robust 
and Flexible Development Tools 


VisualDSP++® 


VisualDSP++ delivers efficient project management, 
enabling programmers to move easily between editing, 
building, and debugging within a single interface. 


EZ-KIT Lite® Evaluation Platform | Blackfin Test Integration 
Toolkit for NI LabVIEW 


National Instruments LabVIEW toolkit provides a high 
level method for easily building test systems and utilities 
for Blackfin Processor systems. 


A cost-effective method for initial evaluation and for 
learning more about ADI hardware and software 
development and prototype applications. 


Key features include: 

* Optimizing C/C++ compiler 

¢ Advanced plotting tools 

¢ Embedded OS support (VDK) 


By integrating testing, engineers can iteratively verify 
their design throughout the development process. 


Green Hills® Software (GHS) 


¢ Award-winning statistical profiling 
¢ TCP/IP and USB support 

¢ Free software upgrades 

¢ Free technical support 


EZ-Extender® 


A variety of Blackfin EZ-Extender daughter boards are 
available that allow developers to connect to a number of 
Analog Devices High Speed Converter (HSC) evaluation 
boards, camera evaluation boards, and external displays. 
Some of the EZ-Extenders contain a USB 2.0 interface 
and 10/100 Ethernet MAC and advanced audio and video 
circuitry. 


Emulators 


Analog Devices offers two High Performance (HP) emulator options for 
the Blackfin Processor. The HP PCI based emulator and the HP USB 
2.0 based emulator deliver seamless exchange of real-time data from 
the host to the target application. These emulators are designed to take 
advantage of advanced features, such as the Background Telemetry 
Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between 
the host and target application without affecting the target system’s real- 


time extended support characteristics. 


Analog Devices also offers a USB 1.0 based emulator for the Blackfin 
Processor. This emulator offers the ease of use and portability 


associated with USB technology at a reduced price point. 


> ANALOG 


DEVICES 


Along with Analog Devices, Green Hills Software has 
developed a multiyear product road map for hardware 
and software development tools, providing full support 
for the Blackfin Processor. 


These include: 
* MULTI Integrated Development Environment (IDE) 
°C, C++, and EC++ compilers 


* Green Hills® Probe and Slingshot™ Hardware Debug 
Devices 


* INTEGRITY® Real-Time Operating System 
¢ velOSity™ Microkernel 


From simulation to deployment, GHS technology saves 
time throughout a project development life cycle with 
powerful features and an efficient design that eliminates 
having to learn different tools and user interfaces. 


For more information: www.analog.com/processors 


Early use of the Test Integration Toolkit reduces overall 
development time and improves the quality of products 
that use the Blackfin Processor. 


LabVIEW Embedded Module 
for Blackfin Processors 


The NI LabVIEW™ Embedded Module for Analog 
Devices Blackfin®® Processors is a comprehensive 
graphical development environment for embedded 
design. 


Jointly developed by ADI and NI, this module seamlessly 
integrates the LabVIEW Development Environment and 
Blackfin Embedded Processors. 


Included in the LabVIEW Embedded Module is everything 
required to develop your application quickly in LabVIEW 
and ultimately target a custom-developed hardware 
solution, taking designs from concept to production in a 
single integrated development environment. 


By using this approach, engineers and scientists can 
achieve faster development times, lower development 
cost, and still deliver a high performance embedded 
processing solution. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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p> Feed Digital Signal Processors 


ADI's embedded architectures feature simple yet powerful programming models and are supported by high quality development tools. 

Blackfin® Processors: A new breed of embedded media processor designed specifically to meet the computational 

> demands and power constraints of today's embedded audio, video and communications applications. Blackfin 

BLACK Ze Processors combine a 32-bit RISC-like instruction set and dual 16-bit Multiply Accumulate signal processing 

functionality with the ease-of-use attributes found in general purpose microcontrollers. 

TigerSHARC® Processors: This family offers the industry's highest performance per watt and per square inch of 

fee SHARC board space for the most demanding signal and image processing applications. The TigerSHARC’s patented link port 
technology allows glueless interprocessor communication with arrays of two or more TigerSHARC Processors. 


@ SHARC® DSPs: Using ADI’s “Super” Harvard architecture, the SHARC family is optimized to 
SHARC enable a variety of real-time embedded signal processing applications and is known as a leader 
in premium audio applications. 


ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs: The ADSP-21xx family architecture is built around a common 
instruction set architecture. All family members are code-compatible, fixed-point 16-bit DSPs. In addition, the 
ADSP-2199x family of mixed-signal DSPs provides a single-chip solution with signal processing and 14-bit 
ADC mixed signal integration. 


MMACs | Memory | External Memory USB | UARTs | Watchdog | Core Voltage | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
Max. | (kBytes) Bus PCI | Device | Timers | Timer/RTC| (V) Max. (MHz) Package Part No. 1 25 100 Platform Software 
Blackfin® Processors 
160-MBGA | ADSP-BF531SBBCZ400-ND® 15.30 14.28 13.26 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA | ADSP-BF531SBBZ400-ND® 20.24 18.89 17.54 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
176-LQFP | ADSP-BF531SBSTZ400-ND® 15.59 14.04 12.45 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
160-MBGA | ADSP-BF532SBBCZ400-ND® 20.93 19.53 18.14 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA | ADSP-BF532SBBZ400-ND@ 24.44 22.81 21.18 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
176-LQFP | ADSP-BF532SBSTZ400-ND® 16.38 14.75 13.08 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 400 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ400-ND@ 25.53 23.83 22.13 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 400 160-CSPBGA | ADSP-BF533SBBCZ400-ND® 19.77. 18.46 = 17.14 _| ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
: 1.4 500 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ500-ND® 27.95 26.09 24.22 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 
1.4 500 160-MBGA | ADSP-BF533SBBCZ500-ND® 24.21 22.60 20.99 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 533 160-MBGA | ADSP-BF533SBBCZ-5V-ND® 25.49 23.79 22.09 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 600 160-MBGA | ADSP-BF533SKBCZ-6V-ND® 31.88 29.75 27.63 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 400 182-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-4A-ND® 19.56 18.26 16.96 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 208-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-4B-ND® 19.56 18.26 16.96 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 500 182-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-5A-ND® 24.30 22.68 21.06 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit ves | Yes Yes Yes 16 300 260-BGA | ADSP-BF535PKBZ-300-ND® 56.16 52.42 48.68 | ADDS-BF535-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
350 260-BGA | ADSP-BF535PKB-350-ND 77.24 72.09 66.94 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 100 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 182-MBGA | ADSP-BF536BBCZ-4A-ND® 20.69 19.31 17.93 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 1.2 500 182-MBGA | ADSP-BF537BBCZ-5AV-ND® 30.14 28.13 26.12 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
132 16-Bit No No Yes Yes 
1200 1.2 600 182-MBGA | ADSP-BF537KBCZ-6AV-ND® 33.47 31.24 29.01 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
400 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-4A-ND® 25.31 23.62 = 21.94 | — - 
400 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-4F4-ND® 30.41 28.38 = 26.36 | — - 
400 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-4F8-ND® 31.98 2985 27.72 | — - 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 
500 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-5A-ND® 25.71 24.00 22.29 | — - 
500 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-5F4-ND® 31.04 28.97 26.90 | — - 
500 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-5F8-ND® 32.63 30.45 28.28 | — - 
500 297-PBGA | ADSP-BF561SBBZ500-ND® 44.03 41.09 38.16 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 297-PBGA | ADSP-BF561SBBZ600-ND@ 51.32 47.90 44.48 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 297-PBGA | ADSP-BF561SKBZ600-ND® 4713 43.99 40.85 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 500 256-CPBGA | ADSP-BF561SBBCZ-5A-ND® 42.29 39.47 36.65 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 256-CPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-6A-ND® 45.99 42.93 39.86 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
500 256-CSPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-5V-ND® 43.74 40.83 37.91 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 256-CSPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-6V-ND® 48.45 45.22 41.99 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
@ RoHS Compliant 
Blackfin® DSP uClinux Kernel Board Support Package for the ADSP-BF537/533 Processor 
The STAMP includes an ADSP-BF533 development board and a recent copy of the open source Daughter Boards 
development tools (GCC 3.3.x) and the uClinux 2.6.x Kernel. The CD also includes documentation, board e 
schematics, Gerbers, and layout files. AD7476A-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476A. 
The latest version of all the tools can be found on the http://blackfin.uclinux.org website. AD7476-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476 .. E 
ADZS-BF537-STAMP-ND (ROHS Compliant)................0.0.0.00 0c cece eee ec cece ee eee eee ee ee ee $215.05 AD7940-DBRD-ND Evaluation Board for AD7940 Stamp SPI..................c:eceeeee eee ee es $37.95 
On-Chip External Parallel Core Voltage /10 | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs Memory (M-Bit) Memory (M-Bit) Bus (Vv) (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Platform Software 
TigerSHARC® Processors 
2000 625-BGA | ADSP-TS101SAB1000-ND 338.97 316.38 293.78 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
32/64 Yes 1.2/3.3 300 
2400 484-BGA | ADSP-TS101SAB2100-ND 404.09 377.15 350.21 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
On-Chip On-Chip Core Clock 
SRAM ROM Serial} Link | Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs (M-Bit) (M-Bit) Ports | Ports (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
SHARC® DSPs 
40 120 1 0 2 0 5 33 240-MQFP | ADSP-21061KSZ-160-ND® 104.39 97.43 90.47 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 


(Continued) 
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DEVICES Digital Signal Processors (Cont) 
On-Chip On-Chip Core Clock 
SRAM ROM Serial] Link} Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs (M-Bit) (M-Bit) Ports | Ports (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
1 0 3.3 240-MQFP ADSP-21061LKSZ-160-ND® 67.65 63.14 58.63 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
2 0 3.3 240-MQFP ADSP-21062LCS-160-ND 323.73 302.15 280.57} ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21062LKB-160-ND 283.55 264.65 245.74} ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
2 6 3.3 225-BGA ADSP-21062LKBZ-160-ND® 257.78 240.59 223.41} ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
2 6 3.3 240-MQFP ADSP-21062LKSZ-160-ND® 235.44 219.75 204.05} ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
180 196-MBGA ADSP-21065LKCAZ240-ND® 67.76 63.24 58.73 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 180 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-240-ND® 43.04 40.17 37.30 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
198 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-264-ND® 68.54 63.97 59.40} ADDS-21065L-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
160 480 4 0 2 6 2.5 80 400-BGA ADSP-21160MKBZ-80-ND® 313.85 292.93 272.00} ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400-BGA ADSP-21160NCB-100-ND 368.37 343.82 319.26} ADDS-21160-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 1.9 100 
400-BGA ADSP-21160NKB-100-ND 345.23 322.21 299.20} ADDS-21160-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
136-BGA ADSP21262SKBCZ200-ND® 29.24 27.29 25.34] ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 12 200 
144-LQFP ADSP-21262SKSTZ200-ND® 30.69 28.65 26.60} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
256-SBGA ADSP-21369BBPZ-2A-ND® 56.42 52.66 48.90| ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-21369KBPZ-2A-ND® 45.14 42.13 39.12} ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
256-SBGA ADSP-21369KBPZ-3A-ND® 56.42 52.66 48.90) ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
208-MQFP ADSP-21371BSWZ-2B-ND® 29.06 27.12 25.19| — _— 
532 1596 al 4 8 0 1.2 266 
208-MQFP ADSP-21371KSWZ-2B-ND® 24.21 22.60 20.99} — _ 
@ RoHS Compliant 
Program Data External Core Clock 
RAM Words | RAM Words | Memory Bus | Host SPI/ Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | UART|Timers| (V/) ADC (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs 
1 20 68-PLCC | ADSP-2105BPZ-80-ND® 22.97 21.44 19.91 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
1 0.5 24 No No 1 5 _ 
2 25 68-PLCC | ADSP-2115BPZ-100-ND@ 32.00 29.87 27.73 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
33.3 128-PQFP | ADSP-2181BSZ-133-ND® 44.45 41.49 38.52 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
33.3 128-TQFP | ADSP-2181BSTZ-133-ND® 49.40 46.11 42.81 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 5 _ 33.3 128-PQFP | ADSP-2181KSZ-133-ND® 44.45 41.49 38.52 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
33.3 128-TQFP | ADSP-2181KSTZ-133-ND® 49.40 46.11 42.81 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
40 128-TQFP | ADSP-2181KSTZ-160-ND® 49.40 46.11 42.81 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
28.8 128-LQFP | ADSP-2183BST-115-ND 61.21 47.80 44.39 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
40 128-LQFP | ADSP-2183BST-160-ND 56.34 52.59 48.83 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 3.3 _ 
52 128-LQFP | ADSP-2183KST-210-ND 56.34 52.59 48.83 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
52 128-LQFP | ADSP-2183KSTZ-210-ND® $1.21 47.80 44.39 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
5 40 100-LQFP | ADSP-2184BSTZ-160-ND® 17.54 16.37 15.20 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 No 2 No 1 _ 
3.3 40 100-LQFP | ADSP-2184LBST-160-ND 21.42 19.29 17.11 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
5 100-LQFP | ADSP-2185BSTZ-133-ND® 48.89 45.63 42.37 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
5 100-TQFP | ADSP-2185KST-133-ND 48.90 45.64 42.38 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 - 33.3 
5 100-LQFP | ADSP-2185KSTZ-133-ND® 44.45 41.49 38.52 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
3.3 100-LQFP | ADSP-2185LBST-133-ND 61.21 47.80 44.39 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
he 46 of Yes 9 ; 1.8 80 100-LQFP | ADSP-2185NKST-320-ND 21.71 20.26 18.82 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
0 _ 
Yes 1.8 80 100-LQFP | ADSP-2185NKSTZ-320-ND® 19.74 18.43 17.11 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 Yes 2 No 1 3.3 _ 52 100-TQFP | ADSP-2187LKST-210-ND 75.03 70.03 65.03 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
48 56 24 Yes 2 No 1 2.5 = 75 100-LQFP | ADSP-2188MKST-300-ND 61.73 57.61 53.50 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Yes 2 No 1 1.8 _ 80 144-MBGA | ADSP-2189NBSTZ-320-ND® 43.85 40.93 38.00 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 16 Yes 3 Yes 3 2.5 = 160 144-LQFP | ADSP-2191MKSTZ-160-ND® 32.51 30.34 = 28.18 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
Dual Ch.,14-Bit 
4 4 24 ves| 1 | Yes | 3 25 160 | 176-LQFP | ADSP-21990BST-ND 42.20 39.39 36.57 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
Dual Ch.,14-Bit 
32 16 24 ves| 1 | Yes| 3 25 160 | 176-LQFP | ADSP-21992BSTZ-ND® 49.32 46.04 42.75 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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VisualDSP++™ Integrated Development Environment and LabVIEW™ Kits 


VisualDSP++ INTERGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT: 

Features: VisualDSP++ is an easy to install and easy to use integrated software 
development and debugging environment that enables efficient management of 
projects from start to finish from within a single interface. VisualDSP++ supports all 
Analog Devices processor families. Contents: * Assembler ¢ Linker »* Simulator 
* C/C++ compiler * Debugger * PROM splitter * Graphical plotting * Expert Linker 
* Math, DSP and C/C++ runtime library * Integrated development environment 
¢ VisualDSP++ Kernel »¢ Statistical profiling * VisualDSP++ Component Software 
Engineering 


LabVIEW KITS: 

Features: National Instruments LabVIEW Embedded Module for Analog Devices 
Blackfin® Processors is a comprehensive graphical development environment for 
embedded design. Jointly developed by ADI and National Instruments 

LabVIEW Evaluation Kit Contents: * A comprehensive 60 day fully featured 
evaluation platform * LabVIEW Embedded for Blackfin Module, VisualDSP++ 4.5 


* An ADSP-BF537 EZ-KIT Lite * Schematics * Cables * Headphones 

LabVIEW Full Development Kit Contents: * LabVIEW Embedded for Blackfin 
Module ¢ VisualDSP++ 4.5 * An ADSP-BF537 EZ-KIT Lite * Schematics * Cables 
* Headphones °¢ One year National Instruments technical support subscription 


VDSP-21XXePC*FULLEND siciicosiccide gies nue cldtisaesaauinndaasanseadleaenaeice $3763.38 
VDSP-BERKEN:PCFUELAND is cs sauteskcassnaihaliase danse diasetadnasaivednaded $3763.38 
VDSP-BLKFNPCFLOATSND ............. 0.00 .cccc cece cece eee ee ee ee een ee eee $4569.81 
VDSP-SHARC-PCFULL-ND .............. 0.06 ccc ec ee cece cette eee eee eens $3542.00 
VDSP-TS-PC-FULL-ND................cccc cscs ee neeeeeeeseeeeneeteeeenenee eee $3763.38 
VDSP-LABVIEW-EVAL-ND LabVIEW Evaluation Kit......................5. $213.98 
VDSP-LABVIEW-EMB-ND® LabVIEW Full Development Kit.............. $5370.88 


@ RoHS Compliant (Note: ADSP-218x does not have C++ support.) 


Emulator 
Development 
Tools 


Features: 
All emulators require VisualDSP++ software 
for the corresponding processor. 


ADDS-218X-ICE2.5V-ND ......... $2119.69 
ADDS-HPPCI-ICE-ND............. $4250.00 
ADZS-HPUSB-ICE-ND@.......... $4301.00 
ADZS-USB-ICE-ND@ ............. $1290.30 


@ RoHS Compliant 


EZ-KIT Lite™ Evaluation Kits, Multimedia Kits, Audio Starter Kits and Extender Boards 


EZ-KIT Lite Evaluation Kits: Features: The EZ-KIT Lite provides an easy way to evaluate 
the power of ADI’s processors and begin to develop applications. Contents: * Stand-alone 
¢ Evaluation suite of VisualDSP++ to facilitate architecture evaluations via 


evaluation board 
a PC-hosted tool set. 


EZ-KIT Lite users can: * Evaluate ADI’s processors 
* Simulate and debug applications « Prototype applications 


MMSK Multimedia Starter Kits: Features: Blackfin® Multimedia Starter Kit provides you 
everything you need to get started on a multimedia application. Use a Blackfin EZ-KIT Lite 


and EZ-Extenders daughter card to perform multimedia related tasks. 


Audio Starter Kit: Features: Blackfin® Audio Starter Kit provides you with everything you 
need to get started on an audio application. Use a Blackfin EZ-KIT Lite and EZ-Extenders 


daughter board(s) to perform audio related tasks. 


EZ-Extender Boards: Features: EZ-Extender daughter boards aids in design and prototype. 


* Learn about DSP applications 


EZ-KIT Lite Evaluation Kits 


ADZS-TS201S-EZLITE-ND® $1069.88 
ADDS-21065LEZLITE-ND ..................00ceeee eee $381.23 
ADDS-21161NEZLITE-ND ................0000 cece eee $525.94 
ADZS-21262-EZLITE-ND@ .. - $532.25 
ADZS-21369-EZLITE-ND® $532.25 
ADZS-BF527-EZLITE-ND@.. - $962.35 
ADZS-BF533-EZLITE-ND@......................0.0005 $478.13 
ADZS-BF537-EZLITE-ND@......................0.0005 $376.34 


ADZS-BF538F-EZLITE-ND@ .. --. $483.86 
ADZS-BF548-EZLITE-ND@ $1069.88 
ADZS-BF561-EZLITE-ND@.. .-.. $532.25 


The board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to 


various signal chains. 


@ RoHS Compliant 


ADZS-BF537-ASKIT-ND@.. 


ADZS-BF-EZEXT-1-ND® 
ADZS-BFAV-EZEXT-ND@......................0000e ee $241.94 
ADZS-BFAUDIO-EZEXT-ND@ . 
ADZS-BFFPGA-EZEXT-ND@. 

ADZS-USBLAN-EZEXT-ND@ .. 


MMSK Multimedia Starter Kits 


ADZS-BF533-MMSKIT-ND@....................000008 $962.35 
ADZS-BF561-MMSKIT-ND@.....................000005 $962.35 


Audio Starter Kit 
$806.44 


EZ-Extender Boards 
sed aid ge staihdes au eeiatiedana ste $209.68 


$241.94 
$349.46 
$241.94 


DSP Based Motor Control Applications (ADSP-2100 Family Code Compatible) | A°M*#™*°vVEVALKIEND |... aout 
Program Program Data Program Voltage Clock Digi-Key Price Each 
RAM ROM RAM FLASH Reference (MHz) Package Part No. 1 25 100 
28-DIP ADMCF326BN-ND 27.12 25.32 23.51 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit AK x 24-Bit 2.5V 20 
28-SOIC ADMCF328BR-ND 22.31 20.82 19.34 
@ RoHS Compliant 


Precision Analog Microcontrollers 


MicroConverter™ ICs were the first to integrate true 12-bit to 24-bit analog precision ADCs, in-circuit 


reprogrammable Flash/EE memory and an on-chip 8052 or ARM core. Applications include industrial, 


instrumentation, communications, and automotive control. 


Features: Precision Analog: 


* 12-bit to 24-bit ADC resolution * Sample rates up to 1Msps 


* Flexible ADC input multiplexing 


or quad rail-to-rail DAC 


* Programmable gain differential inputs * Self-calibration * On-chip 2.5V band gap reference « Single, dual 


Integrated Programmable Peripherals: * 8052 or ARM7 MCU core (up to 45 MIPS) ¢ Flash/EE code 
memory (up to 62k) * Flash/EE data memory (up to 4k) * RAM (up to 8k) » Flexible SPI, 12C, and UART 


serial ports * High speed baud rate generator * Multiple PWM outputs 


Program Flash Operating 
Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) vO ADC Channels DAC Channels (16-Bit) | (16-Bit) Range Package Part No. iu 25 100 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC812BSZ-ND@ 15.89 14.31 12.69 
16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP | ADUC814ARUZ-ND® 8.66 7.80 6.92 
16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP | ADUC814BRUZ-ND® 10.11 9.11 8.08 
° om = 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC816BCP-ND 19.21 17.30 15.34 
32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC816BSZ-ND® 15.71 14.66 13.62 
32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit _— Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC824BCP-ND 21.47 20.04 18.61 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC831BCP-ND 18.46 16.62 14.74 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC831BSZ-ND® 16.78 15.11 13.40 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC832BSZ-ND® 16.78 15.11 13.40 
32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC834BSZ-ND® 21.26 19.84 18.43 
32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC836BSZ-ND® 17.09 15.95 14.81 
62 4K 2K + 256 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC841BSZ62-3-ND@ 16.62 15.52 14.41 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC841BSZ62-5-ND@ 16.62 15.52 14.41 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC841BCP8-5-ND 12.56 11.31 10.03 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCPZ62-3-ND® 16.62 15.52 14.41 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC842BSZ62-5-ND® 16.62 15.52 14.41 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Program Flash Operating 
Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) fe) ADC Channels DAC Channels (16-Bit) | (16-Bit) Range Package | Part No. 1 25 100 
32 1, 12-Bit _— 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP32-3-ND 11.48 9.19 7.75 
32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP62-3-ND 13.23 11.91 10.57 
62 4k 2K + 256 
32 1, 12-Bit _— 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC843BSZ62-5-ND@ 13.23 11.91 10.57 
32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP8-3-ND 9.86 8.88 7.88 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC845BSZ62-5-ND@ 21.03 19.63 18.23 
8 4k 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC845BS8-5-ND 18.49 15.41 14.38 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC847BSZ62-5-ND@ 16.62 15.52 14.41 
62 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-5-ND 15.68 14.12 12.52 
62 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC848BCPZ62-5-ND® 15.68 14.12 12.52 
62 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ62-5-ND@ 15.68 14.12 12.52 
4k 2K + 256 
32 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ32-5-ND@ 12.56 11.31 10.03 
8 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP. ADUC848BCP8-5-ND 11.46 9.17 7.74 
8 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ8-5-ND® 9.55 8.60 7.63 


@ RoHS Compliant 


ARM7 Core Microconverter 


RAM FLASH GP ADC DAC PWM Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Kbytes) Downloader vO Channels Channels (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
ADuC702x Series 
PC 14 5 (12-Bit) 3 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7019BCPZ62I-ND 12.15 10.94 9.70 
UART 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62-ND 13.03 11.73 10.41 
8 62 PC 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62I-ND 13.03 11.73 10.41 
UART 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7021BCPZ62-ND 10.48 9.44 8.37 
PC 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7021BCPZ62I-ND 10.48 9.44 8.37 
UART 13 10 (12-Bit) = Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7022BCPZ62-ND 8.76 7.89 7.00 
UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C | 64-Lead LFCSP_VQ | ADUC7024BCPZ62-ND 13.41 12.08 10.71 
8 62 UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LQFP ADUC7024BSTZ62-ND 13.41 12.08 10.71 
UART 30 12 (12-Bit) = 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LQFP ADUC7025BSTZ62-ND 11.46 10.32 9.16 
PC 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7026BSTZ62I-NDS 15.18 14.17 13.16 
UART 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7026BSTZ62-ND§ 15.18 14.17 13.16 
8 62 UART 40 16 (12-Bit) = 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7027BSTZ62-ND$ 12.31 11.09 9.83 
PC 40 16 (12-Bit) _— 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7027BSTZ62I-ND. 12.16 10.95 9.71 
ADUC7128BSTZ126-RLCT-NDt 13.83 12.45 11.04 
8 126 UART/ ?C 28 10 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 64-LQFP 

ADUC7128BSTZ126-RLTR-ND¥ 15126.75/1,500 

ADUC7129BSTZ126-RLCT-NDf 14.84 13.37 11.86 
8 126 UART/ ?C 40 12 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 80-LQFP 

ADUC7129BSTZ126-RLTR-ND¥$ 10825.65/1,000 

4 32 JTAG 9 2 (16-Bit) = _ -40°C~115°C 48-LFCSP ADUC7030BCPZ-8V-ND 12.06 10.86 9.63 


§ Includes external memory interface +CutTape + Tape and Reel 


ADUC8xx QuickStart Development Kits 


The “entry level” QuickStart Development System allows designers to rapidly evaluate MicroConverter performance and functionality, 
and then begin a prototype development. It fully supports assembly level code development via a serial port debug path and provides 
designers with access to a demonstration project of the C-level development environment available in QuickStart-Plus. 


Kit Contents: 


ARM7 Development Kits 


Kit Contents: 

* Software Development Tools 

* Power Supply (Not included in Mini-Kit) 
* Cables 

Evaluation Board 

¢ JTAG Emulator (QSP only) 


¢ Evaluation Board 

* Serial Download/Debug Cable 
* Sample Device(s) 

* International Power Supply 

* Software and Documentation 


EVAL-ADUC7020MKZ-ND@ .. . $31.63 
EVAL-ADUC7020QSZ-ND¢ .. . $86.03 


EVAL-ADUC7026QSZ-ND@ .. ... $86.03 
EVAL-ADUC812QS-ND...........c0cccceeseeseseeeeeseees . ae on os ries EVAL_AGuGTosedsezaDe Sar 35 
EVAL-ADUC814QSZ-ND® ....0......0cccceceeceeeeeees ; ipa sere EVAL-ADUC7028QSZ-ND@ .. .-. $86.03 

EVAL-ADUC845QSZ-ND@ .. ... $75.91 EVAL-ADUCT0220SPZ-ND6. "9297 28 
EVAL-ADUC831QSZ-ND@ ..........0.00cccceeceeeeeeeee : EVAL-ADUC847QSZ-ND@ .. _ $75.90 EVAL-ADUCTIZR05PZNDS eas 


EVAL-ADUC832QSZ-ND@ . RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 739 


Everywhere you imagine. 


Low-Voltage MOSFETs 
For DC-DC Synchronous Converters 


Solutions for achieving improved power 
management, higher efficiency, lower 
temperatures, high quality, and high reliability 


Now more than ever, there's great support for energy 
conservation. Yet today’s electronic systems often require more 
power to maintain their increasingly complex functionality and 
higher levels of performance. A key to successfully resolving 
the apparent design conflict between energy conservation and 
additional functionality/performance is superior technology for 
efficient power management — a vitally important advantage that 
Renesas delivers every day to customers worldwide. 


Renesas’ world-class line of highly reliable and _ efficient 
low-voltage power MOSFETs support advanced power- 
management designs for a wide range of applications — from 
notebook PCs, desktop PCs and servers to networking 
equipment and _ telecommunication systems. Our global 
reputation for providing power devices with the highest quality, 
reliability and performance is a legacy of the Renesas lineage 
from Hitachi Semiconductor and Mitsubishi Electric, both 
long-time electronics industry leaders. It’s also a testament 
to a strong corporate commitment to R&D that produces 
application-oriented results. 


The latest Renesas trench-type power MOSFET product lineup 
features Renesas’ 10th-generation low-voltage MOSFETs. The 
enhanced devices in this series are available in three different 
packages. These optimized devices are manufactured in high 
volumes and provide the flexibility needed to handle a wide span 
of performance and price requirements. Our 10th-generation 
MOSFETs — from the standard SO-8 value-package versions 
to the high-performance WPAK and LFPAK package options 
— are SO-8 footprint-compatible. This compatibility facilitates 
circuit-board manufacture and multiple sourcing. 


Features Benefits 

* 30% lower R,,(on)* ¢ Reduced MOSFET conduction loss 
* 27% lower Q, * e¢ Less MOSFET gate-drive loss 

e Reduced Qu * e Higher overall converter efficiency 
¢ SO-8 footprint- ¢ Compatibility with multiple sourcing 


compatible packages ¢ More performance for no extra cost 


= Gormpeinye coe ¢ Enhanced system reliability 


e Lead-free packages 


¢ Optional halide-free 


Applications 
versions 


e Server, Desktop-PC, and 
Notebook-PC board-down 
voltage regulators (VRDs) 

e VRM “brick modules” and VRDs for 
telecommunication and networking 


¢ High quality and 
high reliability 
* Comparison is between Renesas 


9th- and 10th-generation 
low-voltage MOSFET devices. 


R,,(0n) Trend 


Technology advances are decreasing the power losses of the MOSFETs used 
in DC/DC synchronous converter applications. The 10th-generation devices 
allow world-leading levels of power efficiency. 
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Figure of Merit: FOM [R,,(on) * Q,] at V,.=4.5V 


The on-resistance of Renesas’ power MOSFETs continues to decrease. 
As a result, the FOM index of the 10th-generation devices has been 
further reduced to 78mOnC — a 20% reduction compared to 

Renesas’ 9th-generation series devices. 


100 
9th Gen Series: 
97m0nC 
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(o} D 
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oO rat 
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al is 
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Low Conduction Loss 


For more information on 
Renesas low-voltage MOSFETS, visit 


http://america.renesas.com/mosfets 


More Product Available Online: www.digikey.com 


740 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


sCENESAS _ Microcontrollers 
H8 Family 
H8 Value Series Renesas Value Series Microcontrollers are low-cost embedded solutions with a 16-bit high performance CPU with up to 128KB of flash memory and high integration of on-chip peripherals. 
Memory | ROM | Data Flash| RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
External A ‘ 25MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C HD6413008FBL25NF-ND 5.10 4.08 3.45 
ROMless ROM _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card 4/3/— | 47 25MHZz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C 100-QFP HD6413008FBL25V-ND@ 510 4.08 3.45 
8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP | DF2327BVFBL25V-ND® 10.00 8.99 7.97 
25MHz/3.0~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3024FBL25V-ND® 7.98 6.39 5.39 
Flash 128K — ; P DF3062BF25V-ND® 9.55 8.58 7.61 
4K | Bch. 10-bit | 2ch.B-bit_ | 2USART, IDA, SmartCard ) 4/3/— | 79) oevntia.5 5.5 | -20°C ~ 75°C | 100-OFP | DF3062BFBL25V-ND@ 798 «= 6395.39 
HD64F3062BFBL25L-ND 7.98 6.39 5.39 
H8 Tiny Series 
The H8/Tiny series of MCUs provide 16-bit performance and high peripheral integration ideal for many 8-bit applications. 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
64-LQFP | DF36012FPV-ND® 8.38 6.71 5.66 
48-QFN | DF36012FTV-ND® 8.38 6.71 5.66 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012FXV-ND@ 8.38 6.71 5.66 
48-LQFP | DF36012FYV-ND® 8.38 6.71 5.66 
Hi 64-LQFP | DF36012GFPV-ND® 8.64 6.92 5.84 
16K — 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART WM/i— | 34 20MH7z/3.0 ~ 5.5V 20°C = 75°C | 64-LOFP | HD64F36012GFP-ND 3.64 6.92 5.34 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36012GFPJ-ND 9.70 7.76 6.55 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36012GFTV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012GFXV-ND® 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012GFYV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36014FPV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36014GFPV-ND@ 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFP | DF36014GFYV-ND@ 8.88 7.11 6.00 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | HD64F36014FPJE-ND 8.86 7.98 7.08 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF36014FPJV-ND® 9.82 7.86 6.63 
: -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF36014FPWV-ND® 8.60 7.73 6.85 
32K _ 2K | 4-ch. 10-bit _ 2 USART WM/— | 34 20MH7z/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C. | 64-LOFP | HD64F36014GFP-ND 3.88 7A1 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014GFTV-ND® 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36014GFXV-ND® 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014FTV-ND® 8.64 6.92 5.84 
a * DF36014FYV-ND® 8.64 6.92 5.84 
20°C ~ 75°C | 4B-LOFP | pF36o14eXv-ND@ 864 6925.84 
64-LOFP | DF36022FPV-ND® 8.64 6.92 5.84 
48-QFN | DF36022FTV-ND® 8.64 6.92 5.84 
48-LQFP | DF36022FXV-ND® 8.64 6.92 5.84 
16K _ 2K =} 4-ch. 10-bit = 3 USART Wi | 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36022FYV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
64-LQFP | DF36022GFPV-ND® 8.88 711 6.00 
48-QFN | DF36022GFT -ND® 8.88 711 6.00 
48-LQFP | DF36022GFYV-ND® 8.88 7.11 6.00 
64-LOFP | DF36024FPV-ND® 8.88 711 6.00 
48-QFN | DF36024FTV-ND@ 8.88 ran 6.00 
48-LQFP | DF36024FYV-ND® 8.88 rab 6.00 
. a op | 48-LQFP | DF36024FXV-ND® 8.88 7.11 6.00 
4-ch. 10-bit —= 3 USART Wi | 34 20MH7z/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-LOFP | DF36024GFPV-ND@ 914 732 617 
30K ae 9K 48-QFN | DF36024GFTV-ND® 9.14 7.32 6.17 
48-LQFP | DF36024GFXV-ND® 9.14 7.32 6.17 
48-LQFP | DF36024GFYV-ND® 9.14 7.32 6.17 
64-LOFP | DF36034FZV-ND® 9.34 8.39 744 
A * 3 op | 64-LQFP | DF36034GFZV-ND® 9.55 8.58 7.61 
8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU, 1 CAN 2/2/— | 53 20MH7z/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-QFP | DF36034GHV-ND} 955 358 761 
64-QFP_| DF36034HV-ND@ 9.34 8.39 7.44 
64-LQFP | DF36037FZV-ND® 9.75 8.76 TTL 
F * " op | 64-LQFP | DF36037GFZV-ND® 9.97 8.96 7.95 
Flash 56K _ 3K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU , 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | g4-oFP | DF36037GHV-ND® 9.97 3.96 7.95 
64-QFP_| DF36037HV-ND® 9.75 8.76 7.77 
80-QFP | DF36049GHV-ND® 9.73 8.76 711 
96K — 4K | 8-ch. 10-bit — 3 USART, 1 12C 2/3/— | 67 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF36049HV-ND® 9.53 8.58 7.61 
80-QFP_| HD64F36049H-ND. 9.53 8.58 7.61 
64-LQFP | DF36054FZV-ND® 9.55 8.58 761 
: * e op | 64-LQFP | DF36054GFZV-ND® 9.75 8.76 777 
32K — 2K =} 8-ch. 10-bit =_ 2 USART, 1 SSU', 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36054GHV-ND@ 975 876 777 
64-QFP_| DF36054HV-ND® 9.55 8.58 7.61 
64-LQFP | DF36057FZV-ND® 9.97 8.96 7.95 
* o op | 64-LOFP | DF36057GFZV-ND® 10.17 9.14 8.10 
56K _— 3K | 8-ch. 10-bit =_ 2 USART, 1 SSU , 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | G4 orp | DF36057GHV-ND@ 10.17 914 810 
64-QFP_| DF36057HV-ND® 9.97 8.96 7.95 
A a op | 64-LOFP | DF36064GFPV-ND® §.29 4.76 4.22 
2K | 8-ch. 10-bit — 2 USART, 1 12C 2/2/— | 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | G4 oFP | DF36064GHV-ND® 6.34 5.08 428 
32K _ -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36074GFZV-ND® 5.66 5.09 451 
4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2i— | 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36074GHV-ND® §.95 5.34 4.74 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP_| DF36074GHWV-ND@ 7.92 6.34 5.35 
: a op | 64-LQFP | DF36077GFZV-ND® 7.62 6.10 5.15 
56K _ 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 12C 2/2/— | 55 20MH2/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36077GHV-ND@ 762 610 515 
128K _— 6K | 8-ch. 10-bit | 1-ch. 14-bit 2 USART, 1 12C 2/2i— | 55 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36079GFZV-ND@ 9.68 7.75 6.54 
A a on | 64-LQFP | DF36087FPV-ND® 8.66 7.80 6.92 
56K = 4K | 8-ch. 10-bit —= 2 USART, 1 12C 2/2/— | 58 18MH2z/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | G4 orp | DF36087HV-ND} 3.68 7.80 6.92 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 12C 3/i/— | 39 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36094GFZV-ND@ 9.66 7.73 6.53 
100-QFP | DF36109FV-ND® 10.60 9.53 8.45 
: 5 on | 100-QFP | DF36109GFV-ND® 10.82 9.72 8.62 
128K _ 5K | 16-ch. 10-bit =_ 3 USART, 1 12C 2/3/— | 87 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 100-LOFP | DF36109GHV-ND@ 10.82 972 8.62 
100-LQFP | DF36109HV-ND® 10.60 9.53 8.45 
32K = 2K_|_8-ch. 10-bit = l¢C, 2 USART 2ni— | 29 16MHz/4.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3664FPV-ND® 9.50 7.60 6.42 
64-LQFP | HD64F3670FPV-ND® 5.42 4.34 3.38 
8K — 2K | 4-ch. 10-bit - 1 USART WM/— | 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3670FXV-ND® 5.42 4.34 3.38 
48-LQFP | HD64F3670FYV-ND® 5.42 4.34 3.38 
64-LOFP | HD64F3672FPV-ND® 5.06 4.05 3.42 
16K _ 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— | 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3672FXV-ND® 5.06 4.05 3.42 
48-LQFP | HD64F3672FYV-ND® 5.06 4.05 3.42 
64-LOFP | HD64F3684FPV-ND® 9.90 7.92 6.69 
, ‘i on | 64-LOFP | HD64F3684GFPV-ND® 8.46 7.62 6.76 
32K _ 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2/— | 53 20MH7z/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-QFP | HDG64F3684GHV-ND} 3.48 762 676 
64-QFP_| HD64F3684HV-ND® 9.90 7.92 6.69 
500.0 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2/— | 51 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DN3687GFPV-ND® 9.97 8.96 7.95 
56K 64-LQFP | HD64F3687FPV-ND® 8.66 7.80 6.92 
_ 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2/— 53 | 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HD64F3687GFPV-ND@ 8.88 8.00 7.09 
64-QFP_| HD64F3687GHV-ND® 8.90 8.00 7.09 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ztENESAS 


Microcontrollers 
H8 Family 8 Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash) RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
56K = 4K | 8-ch. 10-bit - 2 USART, 1 12C 2/2/— | 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3687H-ND 8.66 7.80 6.92 
¥ a 32-QFP | DF36902GFHV-ND@ 5.42 4.34 3.38 
a _ Vai leeeieciete 1 USART WA/— 22 | 12MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 32-S0P DFS60026TPAFV-ND@ 542 434 238 
1 USART, 1 I2¢ a— | 22 | 12MHzi3.0~5.5V_ | -20°C~ 75°C | 35 sop | pr36912GTPAFV-ND® 5.06 4.05 3.42 
500.0 2K_| 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 12C 2/— | 35 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C_| 64-LQFP | DN3694GFPV-ND® 8.93 8.03 7.12 
64-LQFP | HD64F3694FP-ND 9.38 7.51 6.34 
64-LQFP | HD64F3694FPV-ND® 9.38 7.51 6.34 
Flash 48-QFN | HD64F3694FTV-ND® 9.38 7.51 6.34 
48-LQFP | HD64F3694FXV-ND® 9.38 7.51 6.34 
48-LQFP | HD64F3694FYV-ND® 9.38 7.51 6.34 
30K ; 64-LQFP | HD64F3694GFPV-ND@ 9.66 7.73 6.53 
_ 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2nt— 37 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | HD64F3694GFTV-ND® 9.66 7.73 6.53 
48-LQFP | HD64F3694GFY-ND 9.66 7.73 6.53 
48-QFP | HD64F3694GFYV-ND@ 9.66 7.73 6.53 
48-LQFP | HD64F3694GFXV-ND® 9.66 7.73 6.53 
64-LQFP | HD64F3694GH-ND 9.66 7.73 6.53 
64-QFP | HD64F3694GHV-ND® 9.66 7.73 6.53 
64-QFP | HD64F3694HV-ND® 9.38 7.51 6.34 


H8 Super Low Power 


H8/300L and H8/300H Super Low Power series of MCUs are designed for optimum power consumption and fit in applications where battery life is critical. A built-in LCD controller is included on large packages (64-100 pins). 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type |Bytes| Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
4MHz/2.2~3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38002FP4V-ND® 8.27 7.43 6.59 
; 4MHz/2.2~3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38002H4V-ND 9.86 7.89 6.66 
16K = 1K | 4-ch. 10-bit re 1 USART 2/210 | 50 | 4omHz/2.7~3.6V | -40°C ~ 85°C | 64-GFP | DF38002H10WV-ND® 9.08 8.16 7.24 
10MHz/2.7 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38002H10V-ND® 9.86 7.89 6.66 
cn. anon | 64-LOFP | DF38004FP4V-ND® 8.68 7.80 6.92 
AMHz/2.2 ~3.6V | -20°C ~ 75°C | 64 gep | DF38004H4V-NDe 868 7.80 «6.92 
64-LOFP | DF38004FP10V-ND® 8.66 7.80 6.92 
4-ch. 10-bit a 1 USART 21210 | 50 -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38004H10V-ND® 8.66 7.80 6.92 
40MHZz/2.7 ~ 3.6V 64-LOFP | HD64F38004FP10-ND 10.40 8.32 7.02 
“dor 85°C | O4-LOFP | DF38004FPTOWV-ND® 9.55 8.58 7.61 
64-FP_| DF38004H10WV-ND@ 9.55 8.58 7.61 
32K _ 1K -40°C ~ 85°C | 80-QFP | HD64F38024DV-ND® 11.44 10.28 9.12 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024H-ND 12.46 9.97 8.42 
-40°C ~ 85°C | 80-QFP | HD64F38024RDV-ND 10.54 9.47 8.40 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RHV-ND 9.57 8.60 7.63 
Seraph _ UesET 4/210 | 66 | 10MHz/2.7~3.6V | oosc _ 75°¢ | 80-TOFP | HD64F38024RW-ND 11.46 9.17 774 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | HD64F38024RWIV-ND® 10.54 9.47 8.40 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024RWV-ND® 9.57 8.60 7.63 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024WV-ND® 11.44 10.28 9.12 
cn omen | 80-OFP | HD64F38024RFV-ND® 9.57 8.60 7.63 
Si | 86 | tOMH2/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | ge Te Gal HD64F38024RLPV-ND® 957 8.60 7.63 
80-OFP | DF38076RH4V-ND 11.33 10.20 9.05 
4.2MHZ/1.8 ~ 3.6V__ | -20°C ~ 75°C |85-TFLGA| DF38076RLP4V-ND@ 1233 11.10 9.85 
80-TOFP | DF38076RW4V-ND® 11.36 10.20 9.05 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38076RH10V-ND® 1157 10.40 9.22 
8-ch. 10-bit = 3 USART, IrDA, 1 12C 21410 | 63 -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38076RH10WV-ND® 1274 1145 10.15 
tomta7 ~3.ey | 20°C ~ 75°C |85-TFLGA | DF38076RLP10V-ND® 1258 1130 10.02 
eo -40°C ~ 85°C | 85-TFLGA| DF38076RLP10WV-ND® 13.84 1244 14.03 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38076RW10V-ND® 11.57 10.40 9.22 
a a -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38076RW10WV-ND@ 12.74 1145 10.15 
80-OFP | DF38086RH4V-ND® 1266 1140 10.41 
4,2MHZ/1.8 ~ 3.6V._ | -20°C ~ 75°C |85-TFLGA| DF38086RLP4V-ND@ 1366 1230 10.91 
80-TOFP | DF38086RW4V-ND® 1269 1140 10.11 
ech, 14-bit(a3) -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38086RH10V-ND 1291 1160 10.29 
Flash geoh, 10-bit (Sar) | 3 USART, IrDA, 1 12 21410 | 63 -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38086RH10WV-ND® 1421 1277 ~—11.32 
: tomuzi2.7-3.6y | “20°C ~ 75°C |85-TFLGA| DF38086RLP10V-ND@ 1391 1250 11.08 
ee -40°C ~ 85°C | 85-TFLGA| DF38086RLP1OWV-ND® 13.76 1284 11.93 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38086RW10V-ND® 1291 1160 10.29 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38086RW10WV-ND® 14211277 (11.32 
128K | — 4K | 8-ch. 10-bit = 4 USART, IrDA, 1 [2 4/470 | 83 | 10MHz/1.8~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-LOFP | DF38099FP10V-ND® 1425 1280 11.35 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38102FPV-ND® 8.47 7.61 6.75 
16K a 1K | 4-ch. 10-bit = 1 USART 21210 | 49 | 20MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38102HV-ND® 8.47 7.61 6.75 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38102HWV-ND@ 9.30 8.36 7.41 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF38104FPWV-ND® 9.80 8.81 781 
: -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38104FPV-ND 8.88 8.00 7.09 
32K - 1K | 4-ch. 10-bit = 4 USART 2/210 | 49 | 20MHZ/2.7~5.5V | “5.0” 750 | ea-oFP | DP3BI04HV-ND® aaa _ 709 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38104HWV-ND@ 9.80 8.81 7.81 
16K = 1K | 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/20 | 65 | 20MHz/2.7~5.5V_| -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38122WV-ND® 9.35 8.40 7.45 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38124HV-ND® 9.80 8.81 781 
, -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38124HWV-ND® 10.77 9.68 8.58 
1K | B-ch. 10-bit = 1 USART 4/210 | 65 | 20MHZ/2.7~5.5V | ~o5.0~ 750 | so-ctarP | D3B124WV-NDe Bap aal ani 
32K = -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38124WWV-ND 10.77 9.68 8.58 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38324HV-ND® 10.17 9.14 8.10 
2k | &ch. 10-bit = 2 USART 4/210 | 64 | 16MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38324HWV-ND® 11.04 9.92 8.80 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38324WV-ND® 10.17 9.14 8.10 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38327HV-ND 10.82 9.72 8.62 
: -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38327HWV-ND® 11.91 10.70 9.49 
60K a 2k | &ch. 10-bit a 2 USART 4/210 | 64 | 16MHZ/2.7~5.5V | “55.0” 7500 | so-ctorP | DF38327WV-ND@ ee ees aes 
-40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38327WWV-ND® 11.91 10.70 9.49 
-20°C ~ 75°C | 100-OFP | DF38344HV-ND 11.02 9.90 8.78 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38344HWV-ND® 12.24 11.00 9.75 
32K a 2K | 12-ch. 10-bit — 3 USART 4/210 | 84 | 16MHz/2.7~5.5V_ | -40°C ~ 85°C |100-TOFP| DF38344WWV-ND® 1214 10.91 9.67 
-20°C ~ 75°C | 100-TOFP| DF38344xV-ND® 11.02 9.90 8.78 
-40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF38344XWV-ND@ 1214 10.91 9.67 
-20°C ~ 75°C | 100-OFP | DF38347HV-ND® 11.65 10.49 9.30 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38347HWV-ND® 1283 1152 10.22 
60K = 2k | 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/210 | 84 | 16MHz/2.7~5.5V_ | -20°C ~ 75°C |100-TOFP| DF38347WV-ND® 11.67 10.49 9.30 
-40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF38347WWV-ND® 1283 1152 10.22 
-20°C ~ 75°C | 100-TOFP| DF38347XV-ND® 11.67 10.49 9.30 
ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8 Family H8 Super Low Power (Cont.) 


2tENESAS 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. u 25 100 
60K 9K 12-ch., 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38347XWV-ND® 12.83 11.52 10.22 
Flash 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V_| -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38427HV-ND® 11.67 10.49 9.30 
16K = 1K 6-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 1 2c | 3/20 19 10MHz/2.7 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT10V-ND® 9.86 7.89 6.66 
4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT4V-ND@ 9.86 7.89 6.66 
H8/300 Series H8/300H and H8/300L Series of MCUs provide extensive support of customers’ system requirements with a high level of peripheral functionality. 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. a 25 100 
512 | Sch. 10-bit = 9 UART —/5/— 38 16MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | D13002F16V-ND® 11.72 10.53 9.34 
50 16MHz/4.5 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C |100-TQFP| D13003TF16V-ND@ 16.32 15.24 14.15 
ROMless _ - 1 Smart Card, 4/3/— | 47 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 100-QFP | D13008F25V-ND@ 9.50 7.60 6.42 
4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2SCl 25MHz/3.0 ~ 3.6V 100-QFP | D13008VF25V-ND® 8.33 7.50 6.65 
2 USART, IrDA, Smart Card | —/3/— | 47 25MHz/3.0 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | D13008VFBL25V-ND® 5.10 4.08 3.45 
128K 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/3/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3024F25V-ND® 12.42 11.16 9.90 
256K oan 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART —/8/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C |100-TQFP} DF3026XBL25V-ND® 14.63 13.65 12.68 
384K 16K | 8-ch. 10-bit ) 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card —/s/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C |100-TQFP| DF3028X25V-ND® 16.70 15.59 14.47 
512K 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART —/y/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3029F25V-ND® 16.58 15.47 14.37 
= 2 UART, Smart Card —/5/— | 68 18MHz/4.5 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 80-QFP_| DF3039F18V-ND@ 20.34 18.99 17.63 
: op | 100-QFP | DF3048BF25V-ND® 13.78 12.38 10.98 
128K | — | aK | Bch. 10-bit |, api BUART, Smart Gard | HS | 78 | 26MHZ/4.5~5.SV_ | -20°C ~ 75°C | 09 Tarp DFZO4BBX25V-NDS 1443 1296 11.50 
9 UART —5/— | 78 O5MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C 100-QFP | DF3048BVF25V-ND@ 13.78 12.38 10.98 
100-TQFP | HD64F3048VTF8-ND 36.96 34.50 32.04 
128K _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART —/l2i— | 78 25MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF3048BF25WV-ND® 13.62 12.72 11.81 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/s/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3052BF25V-ND@ 21.09 19.69 18.28 
128K _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3062BFP250V-ND® 9.55 8.58 7.61 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V_| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3064BF25V-ND@ 14.83 13.32 11.82 
128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 4/3/— | 79 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3067RF20V-ND® 20.55 19.18 17.81 
384K = 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3068F25V-ND@ 16.70 15.59 14.47 
Flash 512K baal 46K | 8-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V_| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3069RF25V-ND® 16.58 15.47 14.37 
3 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C |100-TOFP| DF3069RX25V-ND® 17.03 15.89 14.76 
56K = 3K | 8-ch. 10-Bit = 2 UART, CAN 3/2/— | 45 20MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36037GFZJEV-ND® NEW! 12.31 11.06 9.81 
32K _ 4K | 8-ch. 10-Bit _ [2C, SCI 3/2/— | 47 20MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36074GFZWV-ND@ NEW! 7.54 6.03 5.09 
56K _ 4K | 8-ch. 10-Bit = PC, SCI 3/2/— | 47 16MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36077LHV-ND@ NEW! 7.20 5.76 4.86 
96K = 6K | 8-ch. 10-Bit = I2C, SCI 3/2/— _| 47 20MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36078GFZV-ND@® NEW! 8.70 6.96 5.87 
128k | — — | 6K | 8-ch. 10-Bit — PC, SCI ga— | 47 | 16MHz/3.0~3.6Vv | -20°C ~ 75°c | 84 LOFP | DFS6079LFZV-ND@ NEW! Boe, ee 
64-QFP_| DF36079LHV-ND® NEW! 9.68 7.75 6.53 
64-QFP | HD64F3644DV-ND@ 11.11 9.98 8.85 
30K _ 1K 8-ch. 10-bit = 1 UART, 2 SCI 3/1/— | 45 5MHz/2.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3644HV-ND® 10.19 9.15 8.12 
64-SDIP | HD64F3644PV-ND@ 12.15 11.34 10.53 
8-ch. 8-Bit = SCI 3//— | 53 8MHz/2.5 ~ 5.5V. -20°C ~ 75°C | 80-TQFP | HD64F3644WV-ND® NEW! 11.44 10.28 9.11 
128K _ 4k | 8-ch. 10-Bit = eC, SCl aa-— | 75 10MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 100-LQFP | DF38099FP10WV-ND® NEW! 14.22 13.27 12.33 
4.2MHz/1.8 ~ 3.6 100-LQFP | DF38099FP4V-ND@ NEW! 14.25 12.80 11.35 
32K — 4K | 8-ch. 10-Bit = 12C, IRDA, UART 3/t/—_| 75 5MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38524HV-ND@ NEW! 7.62 6.10 5.14 
, DF38799FP10V-ND@ NEW! 10.60 9.53 8.45 
= " _ 2 _ - “20°C ~ 75° t 
128K 4K 10-Bit 12C, IRDA, UART 2/4/- 75 10MHz/2.7 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C |100-LQFP DF38799FP10WV-ND® NEW! 11.66 40.47 9.28 
H8/300 Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. fl 25 100 
32K _ 2K =| 8-ch. x 10-bit _ UART, CAN 3/2/— | 53 | 1 ~ 20MH2/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36034FPV-ND® 10.86 9.75 8.65 
32K _ 2K | 8-ch. x 10-bit _ UART, CAN 3/2/— | 53 | 1 ~ 20MH2/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36034GFPV-ND® 9.55 8.58 7.61 
Flash 32K _ 2K | 8-ch. x 10-bit _ UART, CAN 3/2/— | 53 | 1 ~ 20MH2/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36037FPV-ND® 11.94 10.73 9.51 
128K _ 6K | 8-ch. x 10-bit _ 2 USART, I2C 3/2/— | 47 20MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36079GHV-ND® 9.68 7.15 6.54 
8K _ 1.5K | 4-ch. x 10-bit _ UART WA/— | 22 | 2~12MH2/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 32-LQFP | DF36902GFHSWV-ND@ 4.48 3.59 2.79 


RoHS Compliant *SSU = SPI® 


H8S Family 


The H8S Family meets the growing demands for system designs requiring the performance of 16-bit microcontrollers with sophisticated peripherals integrated on-chip. The H8S is the leader in memory size capacity with up to 
512K on-chip flash. It includes performance speeds as high as 33MHz, extremely low power consumption, and offers a wide selection of peripherals for optimizing system cost, development time, performance, and features. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
20MHZ/3.0 ~ 3.6V 100-QFP |D12312SVF20V-ND® 9.60 7.68 6.48 
8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2/6/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D12312SVF25V-ND® 9.60 7.68 6.48 
25MHz/3.0 ~ 3.6V. 100-TQFP |D12312SVTE25V-ND® 8.60 7.74 6.87 
20MHZz/2.7 ~ 3.6V 128-QFP |D12320VF20V-ND® 9.60 7.68 6.48 
25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 128-QFP |D12320VF25V-ND® 9.60 7.68 6.48 
20MHZ/2.7 ~ 3.6V 120-TQFP |D12320VTE20V-ND® 8.62 7.74 6.87 
; i 25MHz/3.0 ~ 3.6V. 120-TQFP |D12320VTE25V-ND® 8.62 7.74 6.87 
A | Gre TOI | eect Sen, | USAT: Smart Card = |) 2), 25: i pone 75 3.6 128-OFP |D12321VF20V-ND@ 960 7.68 6.48 
25MHz/3.0 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 128-QFP |D12321VF25V-ND® 9.60 7.68 6.48 
20MHZ/2.7 ~ 3.6V 120-TQFP |D12321VTE20V-ND® 8.62 7.74 6.87 
ROMless | — _ 25MHz/3.0 ~ 3.6V 120-TQFP |D12321VTE25V-ND® 8.62 7.74 6.87 
20MHZz/2.7 ~ 3.6V 128-QFP |D12322RVF20V-ND® 9.02 8.10 7.19 
25MHz/3.0 ~ 3.6V 128-QFP |D12322RVF25V-ND® 8.82 7.92 7.03 
8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MH7z/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP )HD6412322RVFBL25-ND 7.58 6.07 5.12 
20MHZ2/2.7 ~ 3.6V 120-TQFP |D12322RVTE20V-ND® 9.62 8.64 7.67 
25MHz/3.0 ~ 3.6V. 120-TQFP |D12322RVTE25V-ND® 9.62 8.64 7.67 
25MHz/3.0 ~ 3.6V 128-QFP |D12324SVF25V-ND@ 11.00 9.90 8.78 
32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHZ/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C |120-TQFP |D12324SVTE20V-ND® 11.62 10.44 9.26 
25MHz/3.0 ~ 3.6V 120-TQFP |D12324SVTE25V-ND® 11.62 10.44 9.26 
f " 20MHZz/2.7 ~ 3.6V e on | 144-QFP |D12332VFC20V-ND@ 11.87 10.67 9.46 
8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/- 118 O5MHz/3.0 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 444-aFP |D12332VFC25V-NDe 41.85 40.67 9.46 
@ ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. fl 25 100 
13MHZ/3.0 ~ 5.5V 128-0FP |D12352F13V-ND® 14.01 1259 ~—«11.16 
8K | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 26/— | 95 | 13MHZ/3.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12352TE13V-ND@ 1373 1281 11.90 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 120-TOFP |D12352TE20V-ND@ 13731281 11.90 
: : 5 USART, IrDA, sn yop | 128-OFP |D12363VF33V-ND® 11.02 9.90. 878 
BK) AO erAG-DIES | 2 -ehiAG Bik Smart Card, 2 [2c 2/6 | 94 | 38MH2/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 159 roRp |p12363VTESV-ND® 11.62 10.44 9.26 
; . 5 USART, IrDA, on  geop | 144-LOFP |D12373RVFO33V-ND® 14.03 12.60 ‘11.18 
TK: | Leon G Pit | Gch. B:Bik Smart Card, 2 I2C 2/6 | 113 | 38MH2/3.0 ~3.6V | -20°C ~ 75°C | 44. gep [p12373VEO33V-NDe 1303 11.70 10.38 
; ; - yeap | 128-OFP |D12390F20V-ND 960. 7.68 648 
ROMless|  — — | 4k | sch. to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6 | 95 | 20MbIn/45~S5V | -20°C ~75°C | ero It osanreoouctine hea oeaae oka 
; ; vn pean | 128-OFP |D12392F20V-NDS 902. +810 7.19 
8K | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 26/— | 95 | 20MHa4.5-s.5v | -20°C~75°0 | JR RARAOETEOH Nhe Bee kek. rer 
en yea | 128-OFP |D12304F20V-ND 11.02 9.90878 
32k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6 | 95 | 20MbIZ/45~S.5v | -20°C - 75°C | PEO DIREDATEO NO toe wieade Sone 
8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit_ | _3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | 33MHz/3.0-3.6v | -20°C~ 75°C | 144-OFP |D12670VFC33V-NDe 1114 10.01 8.88 
32K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit st 2ie/— | 115 | 33MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |D12674RVFO33V-ND® 1333 1200 10.64 
2K = = TUSART, 2 [2 3/ir— | 82 | 10MHz/3.0~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2110BVTE1OV-ND® 1463.13.14 11.66 
64k — | | 6ch. 10-bit = TUSART 2 (2c 3/i/— | 122 | tombz/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2111BVT10BV-ND® 13.73 1281 11.90 
3K | 6-ch. 10-bit = TUSART2 [2c 3/i/— | 122 | f0MHz/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2111BVT10CV-ND® 14.06 13.12 12.19 
iM = 8K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, IrDA, ani— | 119 | 20MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2114RVT20V-ND® 20.96 19.56 18.17 
Smart Card, 2 12C 
728k | — | 8K | tech 10bt | — TUSART, Smart Card, 312c | 2//— | 125 | 20MHz3.0-3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2116VT20V-ND® 1060 953. 8.45 
; 128 | 20MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C |176-LFBGA|DF2117VBG20V-ND® NEW! 1547 1443.13.41 
TOOK) "|| BR AG AO bi || = I2C, SCI 4iN0-—~ | 442 | 20MHz/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C |145-TFLGA|DF2117VLP20V-ND@ NEW! 1650 15.40 14.30 
20MHZ/4.0~ 5.5V 80-OFP |DF2132RFA20V-ND® 1352 1262 ~‘14.72 
64k — | 2K | Bch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3/— | 66 | 20MHz/4.0~5.5V | -20°C~ 75°C | 80-TOFP |DF2132RTF2OV-ND@ 1487 13.88 «(12.89 
10MHZ/3.0 ~ 5.5V 80-TOFP |DF2132RVTFI0V-ND@ 14.87 13.88 12.89 
20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-QFP |DF2134AFA20V-ND® 1373 1281 ~~ ‘11.90 
20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-TOFP |DF2134ATF20V-ND® 15.05 14.05 13.04 
3 USART, IrDA 3/— | 66 | tomHz/2.7~3.6v | -20°C~75C | 80-aFP |DF2134AVFA10V-ND® 1373 1281 11.90 
40MHZ/2.7 ~ 3.6V 80-TOFP |DF2134AVTF1OV-ND® 15.05 14.05 13.04 
tek | — | 4k | Bch. to-pit | 2-ch. 8-bit 20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-QFP_|DF2134BFA20V-ND@ 11.67 10.49 9.30 
20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-0FP |DF2138AFA20V-ND® 15.00 14.00. 13.00 
20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-TOFP |DF2138ATF20V-ND® 1560 1456 13.52 
SUSART, IDA, 2126 | 4/-—~ | 66] Sonae7-aev | 20°C~75°C| ‘go.crp |pFo13eAVFATOV-ND® 15.00 14.00 13.00 
10MHZ/2.7 ~ 3.6V 80-TOFP |DF2138AVTF1OV-ND® 1560 1456 13.52 
64K — | 4K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3USART, IDA, 2120 | 4//— | 82 | 10MHz/2.7~3.6V | -20°C - 75°C | 100-TOFP |DF2140BVTE10V-ND@ 14.63 13.14 11.66 
20MHZ/ 2.7 ~ 5.5V 100-QFP |DF2144AFA20V-ND® 14481351 ‘12.55 
: ' 1OMHz/2.7~5.5V |... -... | 100-TOFP |DF2144AVTE1OV-ND® 16.01 14.94 13.88 
den ~ aN) ech TOD |e Eo SUART SM) 82 | coma 27 ~5.av | OC ~ 75°C | to0.aFP |pE2144FAZOV-ND® 1925 1797 16.68 
10MHZ/2.7 ~ 5.5V 100-0FP |DF2144VFA10V-ND® 1925 1797 16.68 
20MHz/4 - 5.5V 700-FP |DF2145BFA20V-NDe 15.30 1428 13.26 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2145BTE2OV-ND@ 1584 1479 «13.73 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 100-TOFP |HD64F2145BTE20-ND 1584 1479 ~—«13.73 
256k | — | 8k | &ch.to-bit | 2-ch. sbit 3USART, IrDA,2120 | 4//— | 82 | 10MHZ/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 100-QFP |DF2145BVEA10V-ND@ 1530 1428 = 13.26 
40MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2145BVTE10V-NO® 1584 1479 «13.73 
10MHz/2.7 ~ 3.6V 100-QFP |HD64F2145BVFA10-ND 1530 1428 += 13.26 
10MHZ/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |HD64F2145BVTE10-ND 15841479 13.73 
20MHz/4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |HD64F2148ATE2OV-ND® 1845.17.22 15.99 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP |DF2148ATE2OIV-ND® 1886 17.60 16.35 
; 20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BFA20V-ND® 1350 1260 11.70 
; BUSART, IrDA,212¢ | 4//-— | 82 | 20MHz4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2148BTEZOV-ND 1404.13.11 12.17 
128K ~ AGS) Seon ats ech elt 20MHz/4.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP |DF2148BFA20IV-ND® 1487 13.88 = 12.89 
bes 20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BFA20V-ND® 1350 1260 11.70 
tOMHz/2.7 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2148BVTE10V-ND® 14.04 13.11 12.17 
3 UART, 2 [2c ai— | 82 | 20MHz/3.0-5.5V | -20°C- 75°C | 100-OFP |DF2148RFA20V-ND 21.53 20.09 18.66 
64K — | 4K | 8ch. 10-bit | 2-ch. B-bit BUSART, IrDA, 2120 | 4//— | 122 | 10MHz/2,7~3.6V_| -20°C - 75°C | 144-TOFP |DF2160BVTI0V-ND@ 15.32 14.30 13.28 
128k | — | 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, IrDA, 2126 | 4//— | 122 | 10MHz/2.7~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2161BVTE10V-ND@ 16.20 15.12 14.04 
s1aK | — | 40K | Beh. 10-bit | ch. e-nit | SUSART. NDA, 6 Po, | a | 115] sambzs~s.ev | -20°¢ - 75°C | 144-TaFP [oroteevraav-NDe 27.00 25.20 23.40 
; : 3 USART, IrDA, 6 2c, ogee | 144-TOFP |DF2167VTES3V-ND® 25.20 2352 21.84 
384K | — | 40K | ch. to-bit | 2-ch. sbit eee ani— | 115 | saMiz/.0~3.6v | -20° ~75°C | 144 top Iptoteevrae No sah det, add 
256K | — | 40K | &-ch. 10-bit | 2-ch bit I2¢. SCI a/— | 106 | 33MHz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2168VTES3WV-ND® NEW! 2477 23.12 21.46 
wx | &ch.to-nit | 2-ch abt |  SUSART.WDA,6Ic, | anv— | 115 | SaMie/G.0~ 86V | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF216BVTS3V-ND@ 2252 21.02 +1952 
256k | = — Smart Gard ai— | 115 | 33MHz/3.0~ 3.6 | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |HD64F2168VTE33-ND 2252 21.02 19.52 
32k = = USB 2—1— | 76 | _33MHz/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2170BVTES3V-ND@ 18.00 16.80 15.60 
1M a 6K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, IrDA, 4/4-— | 119 | 20MHw3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2189RVT2OV-ND® 23.81 22.22 ~—-20.64 
Smart Card, 2 12C 
64-LOFP |DF2211FP24V-ND® 1165. 10.49 ~~-9:30 
64k — | 8k | 6-ch. 10-bit = 2USART, Smart Card | —/3/—| 37 | 24mbe/2.7~3.6v | -20°C ~ 75°C | 64-LorP |DF2211UFP24V-ND® 1165 10.49 9.30 
64-LOFP_|HD64F2211UFP24-ND 11.67 10.49 9.30 
64-LOFP |DF2212FP24V-ND® 1248 1124. ~~«9:97 
roax | | tag | ch. t0-bit — QUSART, Smart Card | —/9/—] 37 | 2aMHa/27 ~a.6v | -20°c~ 75rc | BETA DRAAURMEPAIN Me ie tay. ees 
64-LOFP |HD64F2212UFP24-ND 1248 11.24 9.97 
= Toh, bit 3 USART —— | 81 | 16MHz2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C [112-TFBGA|DF2214B016V-ND® 15.30 1428 13.26 
112-LFBGA|DF2215RBR24V-ND@ 1541 1438 ‘13.36 
: ' cp oper | 120-TOFP |DE2215RTE24V-ND® 1380 1288 11.96 
20K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/a/-— | 75 | 2amiiz/2.7~3.6v | -20% ~ 75%¢ | 170 Tare [Ore TERE IS Si daar Adee 
120-TOFP |DF2215RUTE24V-ND@ 1380 1288 11.96 
dese | ee 112-LFBGA|DF2215BR16V-ND® 21.00 19.60 18.20 
120-TOFP |DF2215TE16V-ND 1901 17.74 ~— 16.48 
op _ geep [112-LFBGA|DF2215UBR16V-ND® 21.00 1960 18.20 
16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/8— | 75 | 16MbH2/27~a.6v | -20°C ~ 75°C [ly LRG IEEE SNR GIN ae 
120-TOFP |HD64F2215TE16-ND 2141 19.01 16.86 
120-TOFP |HD64F2215UTE16-ND 2141 19.01 16.86 
112-LFBGA|DF2218BR24V-ND® 1460 13.63. 12.65 
100-TOFP |DF2218TF24V-ND® 1436 1290 11.44 
cn grep | 100-TOFP |DF2218UTF24V-ND@ 1436 1290 11.44 
128k | — | 12k | 6ch. 10-bit = 2USART, Smart Card | —/8-— | 69 | 24MH2/2.7~a.6v | -20°C ~ 75e¢ | JPO-TARR ROASTED ioe ak ee 
112-LFBGA|DF2218UBR24V-ND@ 14.60 13.63. 12.65 
100-TOFP |HD64F2218UTF24-ND 1599 1440 12.77 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
32K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Boer 2— | 94 | 34MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2362VTE34V-ND® 1401 1259 = 11.16 
13.5MHZ2.7 ~ 5.5V 700-OFP |DF2238BF13V-ND@ 1811 1690 15.70 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-QFP |DF2238BFA13V-ND® 1811 16.90 15.70 
43.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238BTE13V-ND® 20.00 1867 «17.33 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2238BTF13V-ND® 20.00 1867 17.33 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2238RBQ13V-ND@ 1710 1596 14.82 
bea _ 6.25MHZ/2.2 ~ 3.6V T12-TFBGA|DF2238RBOGV-ND@ 17.10 15.96 14.82 
dees eteto-te | bance ie 4 USART, ai | 92 | S25Mbiz/2.2 ~ 3.6V 112-LFBGA|DF2238RBR6V-ND¢ 1710 15.96 = 14.82 
; ; Smart Card, 2 |2C 6.25MHz/2.2 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238RTEGV-ND@ 1584 1479 «13.73 
6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2238RTF6V-NDe 1584 1479 ~~ 13.73 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 112-BGA |DF2238RBR13V-ND@ 1710 1596 14.82 
6.25MHZ/2.2 ~ 3.6V 700-QFP |DF2238RFA6V-ND@ 15.30 14.28 13.26 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-QFP |DF2238RFA13V-ND@ 1530 1428 13.26 
43.5MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238RTE13V-ND® 1584 1479 «13.73 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2238RTF13V-ND@ 1584 1479 ~~ 13.73 
16MHz/2.7 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2239B016V-ND@ 1980 1848 ‘17.16 
20MHZ/3.0 ~ 3.6V T12-TFBGA|DF2239B020V-ND® 1980 1848 17.16 
16MHz/2.7 ~3.6V | -20°C ~75°C | 100-QFP |DF2239FA16V-NDe 1800 1680 15.60 
20MHz/3.0 ~ 3.6V 100-QFP |DF2239FA20V-ND@ 18.00 1680 15.60 
20MHz/3.0 ~ 3.6V 100-0FP |DF2239FA201V-ND® 1980 1848 ‘17.16 
: ; 4 USART, T6MHz/2.7 ~ 3.6V 700-OFP |HD64F2230FA16-ND 18.00 16.80 15.60 
384K s|'82K | Beets 10-bit | "2sch: Bb Smart Card, 2 12C 41G— | 82 | comnzs.o ~ 3.6V 100-QFP |HD64F2239FA20-ND 1800 1680 15.60 
16MHZI2.7~3.6V | oy.q 750g | 100-OFP |DF2239TEt6V-NDS 1854 1731 16.07 
20MHz/3.0 ~ 3.6V 400-QFP |DF2239TE20V-NDe 1854 1731 16.07 
16MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2239TF16V-ND® 1854 1731 16.07 
20MHz/3.0 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2239TF20V-ND® 1854 1731 16.07 
256K —___| 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 4USART, SmartCard, 212c | 4//— | 82 | 13.5MHz/4.0~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-OFP |DF2258FA13V-ND® 1925 17.97 16.68 
13.5MHz/3.0 ~ 5.5V 700-QFP |DF2265FA13V-ND@ 1440 13.44 12.48 
4K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. é-bit | 3USART, Smart Card,212¢ | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4.0~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-OFP |DF2265FA20V-ND@ 1440 1344.12.48 
oi 43.5MHz/3.0 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2265TE13V-ND@ 15.00 14.00 13.00 
13.5MHz/3.0 ~ 5.5V 700-OFP |DF2266FA13V-ND@ 15.00 14.00 13.00 
8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card,212c | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3.0~5.5V | -20°C-75°C | 100-TOFP |DF2266TF13V-ND® 1560 1456 13.52 
20.5MHz/4.0 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2266TF20V-ND® 1560 1456 ‘13.52 
13.5MHz/3.0 ~ 5.5V 100-OFP |DF2268FA13V-ND@ 17.00. 1587 14.73 
20.5MHz/4.0 ~ 5.5V 100-QFP |DF2268FA20V-ND@ 1700 1587 14.73 
256K — | 16K | 10-ch. 10-bit } 2-ch. 8-bit | 3USART, SmartCard, 212c | 4/3/— | 78 | 13.5MHz3.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2268TE13V-NDe 1760 16.43. «—*15.25 
20.5MHz/4.0 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2268TE20V-ND® 1760 16.43. —«—*15.25 
20.5MHz/4.0 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2268TF20V-ND® 1760 16.43 15.25 
4K_| &ch.10-bit | 2-ch. &-bit 2USART, Smartcard | 2e/— | 79 |  25MHZ/3.0~3.6V _| -20°C~ 75°C | 100-TOFP |DF2314VTE25V-ND® 1835 17.13 15.90 
384K a : ; cn gen | 100-OFP [DE2375VF25V-ND® 18.00. 1680 15.60 
8K | sch. 10-bit | 2-ch. &-bit 2USART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MHZ/3.0~3.6V | -20° ~75°C| sNy tarp |prosteVTeoSV-No@ ee 
100-TOFP |DF2317VTE25V-NDe@ 1448 1351 ~*12.55 
128K a 8k | sch. 10-bit | 2-ch. &-bit 2USART, Smart Card | 2/e/— | 79 | 25MHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2317VTEBL25V-ND@ 998 799 674 
100-TOFP |DF2317VTF25V-ND® 14481351 12.55 
100-OFP |DF2318VF25V-ND@ 1530 1428 13.26 
256K = 8k | sch. 10-bit | 2-ch. &-bit 2USART, Smart Card | 2/e/— | 79 | 25MHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |HDG4F2318VTE25-ND 1584 1479 «13.73 
100-TOFP |DF2318VTE25V-NDe 1584 1479 (13.73 
, ; on gaan [113-TFLGA|DF2319CVLP25V-ND® 22.86 21.34 ~~ 19.82 
16K | &ch. 10-bit | 2-ch, 8-bit 2USART, Smart Card | 2/6/-— | 79 | 25MHZ/.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 65 Tarp lpposiacVTESEV.NDo taeda ea 
100-OFP |DF2319EVF25V-ND@ 24.00 22.40 20.80 
100-TOFP |DF2319EVTE25V-NDe 26.48 © 24.71 22.95 
Flash 100-QFP. |HD64F2319EVF25-ND 24.00 22.40 20.80 
512K = 2USART, Smart Card | 2/e/— | 79 | 25MHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | TFP-100B |HD64F2319EVTE25-ND 26.48 «24.71 22.95 
8k | sch. 10-bit | 2-ch. &-bit 100-QFP_|DF2319VF25V-ND@ 20.76 19.38 —_—18.00 
100-TOFP |DF2319VTE25V-ND@ 23.04 21.51 19.97 
100-QFP |HD64F2319VF25-ND 20.76 19.38 18.00 
cn gaen | 128-OFP |DF2326VF25V-ND® 21.90 20.44. 18.98 
SUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 25MHZ/3.0~3.6V | -20°% ~75°C| Jor tor | prosoeyTeoSV-No@ Ty 
128-OFP |DF2328BVF25V-ND® 1620. 1512 14.04 
120-TOFP |DF2328BVTE25V-ND® 1674 1563 14.51 
; ; cp geen | 128-QFP |DF2328VF25V-NDO 1638 ©1529 © 14.20 
256K = 8K | sch. 10-bit | 2-ch. &-bit SUSART, Smart Card | 2/6 | 95 | 25MH/3.0~3.6V | -20°C~75°C| Jaq tarp IDRoaDBVTEDRV-ND® jean. 40: . 4670 
128-QFP |HD64E2328VF25-ND 1638 1529 14.20 
120-TOFP |HD64F2328VTE25-ND 1811 16.90 15.70 
128-OFP |DF2329BVF25V-ND® 1890 1764 16.38 
-20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2329BVTE25V-NDe 1944 1815 16.85 
120-TOFP |HD64F2329BVTE25-ND 1944 1815 16.85 
: ; 128-OFP_|DF2329EVF25V-ND@ 2724 (25.43 (23.61 
384K — — | 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6 | 95 | 25MH/3.0~3.6V |oyn—reaet tan rar IDEOSOUEVTESSY NO seo egy ee 
-20°C ~ 75°C | 120-TOFP |HD64F2329EVTE25-ND 2972 2774 © 25.76 
-20°C ~ 75°C | 128-QFP |HD64F2329VF25-ND 2724 «© -25.43«—(23.61 
-40°C ~ 85°C | 128-QFP |DF2329VF25IV-ND@ 2972 2774 25.76 
-20°C ~ 75°C | 128-OFP |DF2329VF25V-NDe 2724 (25.43 (23.61 
250K = 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. B-bit 3USART, Smart Card | 2e/— | 118 | 25MAZ3.0~3.6V | -20°C-75°C | 144-OFP |DF2338VEC25V-ND® 18661742 16.18 
; , cn geon | 144-OFP |DF2339EVEC25V-ND@ 28.20 26.32 ~~ 24.44 
384K — — | 32K | 42-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 118 | 25MHZ/3.0~- 3.6V | -20°%~75°C| j74 orp \proazevERos\eNDe© eT 
4K_| Sch. 10-bit_| 2-ch. B-bit 2USART, Smart Card | 2e/— | 79 | 20MAZ/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP |DF2345TE20V-ND® 18.86 17.60 16.35 
ipa - 20MHZ/4.5 ~5.5V 120-TOFP |DF2357TE20V-ND® 25.34 23.65 21.96 
8k | sch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3USART, Smart Card | 2e/— | 95 | 13MHZ/3.0~5.5V | -20°C~75°C| 128-OFP |DF2357VF13V-ND® 23.04 «21.51 19.97 
13MHz/3.0 ~ 5.5V 120-TOFP |DF2357VTE13V-ND@ 25.34 (23.65 (21.96 
16K | 10-ch. 10-bit | 2-ch, 8-bit See en 26/— | 94 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2360VTE34V-ND® 1344 11.81 10.47 
256K ! 
: : 5 USART, IDA, Stas 
24K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit erent Carlo 26 26/— | 94 | 34MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2361VTE34V-ND® 1358 1220 10.82 
32K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit peer 2i— | 94 | 34MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2364VTE34V-ND@ 1485 1334.11.83 
; ; 5 USART, IDA, SETS DF2366VF33V-ND® 697 1584.~«14.71 
384K — | 30K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit src Cork 36 2is/— | 94 | 34MHz/3.0~3.eV | -20°C ~ 75°C | 120-TaFP | DraaSRIT2E Tele ee aeag 4e oR 
; : 5 USART, IDA, cn gaan | 128-OFP |DF2367VF33V-ND® 1697 1584. ‘14.71 
24K | 10-ch. 10-bit | | 2-ch. B-bit Smart Card, 2 [2c 26/— | 94 | 33MH2/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 409. TaFp |pF2367VTE33V-ND® 1734 1619 15.03 
512K — — | 32K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit as 2— | 94 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2368VTE34V-ND® 1466 13.68 «= 12.71 
144-LOFP |DF2370RVFO34V-ND@ 7391 ~-(12.98 ~~«*12.06 
: ; 5 USART, IrDA, op __ geen |145-TFLGA| DF2370RVLP34V-ND® 1676 1564 14.53 
46K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit rien Card 12C 26-— | 113 | 34Ha/a0~3ev | -20°c ~ 75° | Oe proscourasay Ne shee dade lies 
145-TFLGA|DF2370VLP34V-ND 1601 1494 13.88 
256K = 744-LOFP |DF2371RVFO34V-ND@ 1428 1333~«*12.38 
SSARE OR 145-TFLGA|DF2371RVLP34V-ND® 1715 1601 «= 14.86 
24K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit eae a 2e/— | 113 | 34MHz/3.0~ 3.6 | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2371VFO34V-ND® 1352 1262 © 11.72 
, 145-TFLGA|DF2371VLP34V-ND® 1638 1529 14.20 
144-LOFP |DF2372RVFO34V-ND@ 1466 13.68 12.71 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
USAR MDA 145-TELGA DF2372RVLP34V-ND® 1752 1636 15.19 
256K — | 32k | 16-ch. 10-bit | é-ch. 8-bit ee eyo os 2iei— | 113} 34MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2372VF034V-ND® 1391 1298 12.06 
: 145-TELGA|DF2372VLP34V-ND@ 1676 15.64 14.53 
144-LOFP |DF2374RVFO34V-ND® 15421440 13.37 
: ‘ 5 USART, IrDA, conor . amor |145-TFLGA|DF2374RVLP34V-ND® 1829 17.07 15.85 
SPR, | Grohe AO bi) 6-chsebit Smart Card, 2 [2c 2/6 | 113 | S4MH2/3.0 ~ 3.6 | 20°C ~ 75°C | 444.1 gep |DF2374VFO34V-ND® 1467 1370 = 12.72 
145-TELGA|DF2374VLP34V-ND@ 1925 1797 16.68 
384K — — | 30K | 16-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit Beate 2i-— | 97 | 33MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2376VFO33V-ND® 1734 1619 15.03 
“20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2377RVFOS3V-ND® 1790 1671 18.51 
asain -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF2377RVFO33WV-ND@ 1880 1755 16.29 
24K | 16-ch. 10-bit | 6-ch.8-bit | yy uaceam o12¢ | 26/— | 113] samie/3.0~s.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |HD64F2377AVEOS3-ND 1790 1671 15.51 
, p 40°C ~ 85°C | 144-LOFP |HD64F2377RVFO33W-ND 1880 1755 16.29 
-20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2377VFQ33V-ND@ 1734 16.19 15.03 
34MHZ/3.0 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378AVEO34V-ND® 16.20. 15.12 14.04 
35MHZ/3.0 ~ 3 6V 144-LOFP |DF2378BVEO35V-ND® 1542 1440 13.37 
; ; 5 USART, 35MHZ/3.0~3.6V |... 4, |144-LOEP |DF2378BVFO35WV-ND@ 1697 1584 «14.71 
512K — | 82K | 16-ch. 10-bit | Gch. B-biIt | nA smartcard, 2120 | “/— | 113 |  a5muzi3.0~3.ev | 20°C~ 75°C |145-TrLGA|DF2378BVLP35V-ND@ 1829 17.07 15.85 
34MHZ/3.0 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378RVFO34V-ND@ 1620 15.12 14.04 
34MHZ/3.0 ~ 3.6V 144-TELGA|DF2378RVLP34V-ND® 2096 19.56 ‘18.17 
120-TOFP |DF2398TE20V-ND 1674. 15.63 14.51 
seek | 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |DE2398F20TV-ND® 1782 16.64 «15.45 
128-QFP_|DF2398F20V-ND¢ 1620 15.12 14.04 
16K | 1e-ch. 10-bit | ___— 5 USART, 4 2c 4/5/— | 110 | _20MHz/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 128-OFP |DF2437FV-ND 16.20 15.12 14.04 
26, SSU 4i6/— | 113 744-LOFP |R4F2462VFO34V-ND® NEW! 21.83 2037 ~~ 18.92 
512K — — | 40k | 8-ch. 10-bit = 12¢, SSU, USB 4/6/— | 120 | 34MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C |176-LFBGA|R4F2472VBR34DV-ND@ NEW! 19.08 1781 ~—«16.54 
12¢, SSU, USB 4/6/— | 120 176-LFBGA|R4F2472VBR34V-ND@ NEW! 1734 16.19 15.03 
: ; 5 USART, 40°C ~ 75°C |176-LFBGA|DF2505BR26DV-ND@ 25.01 23:34 ~~21.68 
is mee. | 82h) deren dO oie) acct B-bi Smart Card, 2 [2c 416/— | 120 | 26MHZ/3.0~5.5V | soc - 75°¢ | 144-OFP_ |DF2505EC26V-ND@ 2286 21.34 19.82 
512K — [38K | e-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| SUSART, Smart Card, 212c | 4/6/— | 120 | 26MHZ/3.0~5.5V | -40°C ~ 75°C |176-LFBGA|DF2506BR26DV-ND® 27.00 25.20 23.40 
; ; 5 USART, “anon. geon [176-LFBGA|DF2551BR26DV-ND® 26.00 24.27 ~~ 22.53 
384K — — | 24k | tech. 10-bit | 2-ch. 8-bit San erire Be 4/s/— | 120 | 2eniz/3.0~5.5v | -40°c ~ 75% | 7G FBGA pease tERZSO Me pen 7 Mio dge aben 
5 USART, c  geap |176-LFBGA|DF2552BR26DV-ND® 27.90 26.04 24.18 
: ; Smart Card, 2 I2C A1GI— | 120 | 26MHZ/3.0~5.5V | -40°C ~ 75°C | 144-q6p |pF2552FC26DV-ND@ 26.00 2427 222.58 
512K — | 32k | 46-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit eee 
mart card 2126, 1 can | 4S/— | 120) 20mHe/3.0~s.sv | -40°C~ 75°C] 144-0FP [oF2556FC20DV-NDe 26.00 24.27 22.53 
Flash | 128K = 4K [iach 10-bit | BUSART, Smart Card, 1 CAN| —/6/-— | 56 | 20MHZ45~5.5V | -20°C~75°C| 80-OFP |DF2612FA20V-ND® 16.01 1494 _~*13:.88 
: 40°C ~ 85°C | 100-FP |DF2623FA20JV-ND@ 28.97 27.04 25.11 
256K — | 42k | tech. to-pit} = — 3USART, Smart Card, 1 CAN] —/6/— | 70 | 2omHzi4.s~5.5V | “oye Ser | toocrP IpEsepaEAse-NDe SEG). Bodo. BRAD 
; 2USART, 2 SSU*, er 
128K — | 8k | tech. to-pit} = — Sara Tae 4ii— | 76 | 24MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2628FA24V-ND@ 16.01 14.94 13.88 
3 USART, ~ gean | 128-OFP |DF2630F20V-ND® 3620. 3379 ~31.37 
: ; Smart Card, 2 CAN —16— | 84 | 20MHZ/A.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 458.aep |DF2630UF20JV-ND@ 3752 35.02 32.52 
384K — | 46k | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit tne 
mart card 2126, 2.can | | 84 | 20MbH2/45~s.sv | -20°C~75°C| 128-0FP [oFz6a0WFZ0V-ND} 38.48 35.91 33.35 
UGRT ToMIHz/3.0 ~ 3.6V 728-OFP |DF2633F16V-ND@ 21.90 2044 18.98 
16K | 16-ch. 10-bit | 4-ch.8-bt | sing caoeawd gic | 4/6 | 89 | 25Nbiz/3.0~3.6V | -20°%~75°C| 128-OFP |DF2633F25V-ND® 2190 20.44 18.98 
. ; 25MHz/3.0 ~ 3.6V 120-TOFP |DF2633TE25V-NDe 24.00 22.40 20.80 
— = Seine 128-OFP |DF2633RF28V-ND® 19.01 1774 16.48 
16K | 16-ch. 10-bit} 4-ch. 8-bit | | o, CUSART. | 4 | ave | 89 | zenrzia.s ~5.sv | -20°C - 75°C | 120-TOFP |DF2633RTEZBV-ND@ 1961 1830 17.00 
(Pes Mer yaley 120-TOFP |HD64F2633RTE28-ND 1961 18.30 _‘17.00 
: ; 5 USART, ees 
16K | 16-ch. 10-bit | 4-ch. Bit | ga Grated, 212¢ | 4/6 | 89 | 16MHz/L0~S.6v | -20°C - 75°C | 120-TOFP |DFZ633TETeV-NDe 2381 22.22 20.64 
; ; 3 USART, ~ ynan | 128-OFP |DE2636F20V-ND® 22.28 2079 ~~ 19.31 
128K = 4K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card, 2 CAN —/6/— | 84 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C| 15¢.aFP |pF2636UF20V-ND 23.63 22.05 20.48 
GARG 128-OFP |DF2638F20V-ND@ 25.14. 23.47 21.79 
gma Ty cay | /6— | 84 | 20Mizia.5 ~5.5v | -20°C - 75°C | 128-0FP |HD64F2638F20J-ND 30.66 28.62 26.58 
Mant vale 128-QFP_|DF2638UF20V-ND@ 26.28 «24.53 ——-22.78 
: ; 3 USART, 20°C ~ 75°C | 128-0FP |DF2638WF20V-ND® 27.42 2560 23.77 
osx | | tex | eer Beh S OH | smartcard, 2 2c, 2can | M6 | 84 | 2OMHWAS~5.EV | aoc. asec | 128-aFP [pE263aWEZ0NV-ND® 3329 31.07 28.85 
3USART, Smart Card, 2 CAN| —/6/— | 84 | 20MHz/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 128-OFP |DF2639UF20V-ND@ 27.80 25.95 24.09 
3 USART, Shines : i 
smart card 2 126, 2can | —/— | 84 | 20MHZI45~5.5V | -20°C~ 75°C | 128-0FP /DF2630WFZOV-ND® 28.76 26.84 24.93 
: ; 5 USART, TOMHZ/3.0~3.6V | >. o2..| 144-OFP |DF2643FC16V-ND® 23.04. 2151 ~+19.97 
16-ch. 10-bit | 4-ch. Bit | IrDA, smart Card, 212c | Y&— | 11] oenanieg.0~ sev | @OC~ 75°C] 444-cFP |pr2643FC25V-ND@ 2304-2151 ‘19.97 
40°C ~ 85°C | 144-QFP |DF2646REC20JV-ND® 30.29 28.27 26.25 
soe ||. ce | | Sahel nema 2 USART, Smart Card, 1 CAN] —/6/— | 108 | 20MHZ/4.5~5.5V | oooc _ 7596 | 144-QFP_|DF2646RFC20V-ND® 2514 23.47 24.79 
: ~40°C ~ 85°C | 144-OFP |DF2648RFC20JV-ND@ 31.62 29.52 27.41 
SUSART, Smart Card, 1 CAN] —/6/— | 108 | 20MHZ/4.5~5.5V | ogoc _ 759¢ | 144-QFP_|DE2648RFC20V-ND® 2628 (2453 + ——:22.78 
384K —__[ 46K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit_| 3USART, IrDA, SmartCard | 2/6/— | 115 | _33MHz/3.0~-3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2667VFO33V-ND 1866 1742 16.18 
256K — [8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit | 3USART, IrDA, SmartCard | 2/6/— | 115 | _33MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-OFP |DF2676VFC33V-ND® 20.00 1867 17.33 
H8SX Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. u 25 100 
isan ase | 12K | Tech. 10-bit | — | 2USART,3SSU*, Smart Card |—/12/—| 99 | 48MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 85°C | 120-LOFP | DF61582N4BFPV-ND® 2286 21.34 ~+19.82 
24K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 126, SCI 8/1214 81 | SOMHZ/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 120-LOFP |R5F61632NSOFPV-ND® NEW! 1271 1142 10.13 
; : op amen | 497.1 ngp |OS61650CNSOFPV-ND® NEW! 934. 748 ~~ 6.31 
ste 24K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bi Smart Card, SCI aisi2 | 50 | SoMHz3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-LarP | DeptPOT CHORE H@ MEME Pegi = oat ~ ea 
4ox| een ion | 2-ch. spn |SUSART, Smart Gard 46/2 | 50 | 50MHZ/3.0~3.6V _| -20°C ~ 75°C |120-L0FP |DS61651CNSOFPV-ND 9578.60 7.63 
j ; 4USART, IrDA, Smart Card | 4/6/— | 90 | SOMHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-LOFP |DSG1651NSOFPV-ND@ 969870 7.72 
38k | — | 40K | ch. 10-bit | ach. spit | SUSART. NDAUSBFS. | ge] 75 | SoMHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP |R5F61653NSOFTV-ND® 17.15 16.01 14.86 
40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, sie/— | 84 | SOMHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF61654NSOFTV-ND 1859 1735 = 16.11 
j : Smart Card, 2 12C eae ~ : : : 
512K — [pak | Bch. to-bit_| 2ch. B-bit SCI 46/2 | 82 | 50MHZ/3.0~3.6V _| -20°C ~ 75°C |120-TOFP | DF61656CN35F1V-ND@ NEW! 17521636 15.19 
; : 20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF61656N35FIV-ND 1752 1636 15.19 
- 24K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4 USART, Smart Card 416/— | 90 | 35MH2/3.0-3.6V | ee eee eee DEI CoeWRaPTV.Noe tion Agee. aed 
Sea — loa! ech top | cn abn | 4USART, Smart Card 4i6/— | 90 | 35MHz/3.0~3.6V__| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF61657BNSOFTV-ND® 19.01 17.74 16.48 
scl 46/2 | 82 | 50MHZ/3.0~3.6V | -20°C - 75°C |120-TOFP | DF61657CN35FTV-ND@ NEW! 19.01 1774 16.48 
; ; 20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF61663NSOFPV-ND@ 1752 1636 15.19 
= ch. 10- ah 2 _ . 
384K 40K | g-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 6 USART, IrDA, 2 2c 8/6 | 101 | SOMHZ3.0~3.6V | ee eee enor | peetecaimsorpVNIDe sGsee Tapeake aH 
TOK = |éel geiaoane [Savane (26, SCl, USB 8/124 | 92 | SOMHz3.0-3.eV | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |ROFG1G64RNSOFPV-ND@ NEW! 14.28 13.33.~—*12.38 
; ; 6 USART, IrDA, 2 12C 8/6/— | 101 | 50MHz/3.0~3.6v__| -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF61664WS50FPV-ND© 2085 19.46 18.07 
qooak | — | 50K | ch. 10-bit | 2ch Bbit 26, SCl, USB 8/12/4 | 92 | 50MHz/3.0-3.eV | -20°C~ 75°C | 144-LOFP|ROFG1668RNSOFPV-ND@ NEW! 19.28 17.99. ‘16.71 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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stENESAS Microcontrollers (com, 
M16C Family 


The M16C family offers the industry's broadcast multi-purpose microcontroller platform, with seamless code and pin compatibility — all the way from 8-bit to 32-bit functionality. A robust platform of 16/32-bit CISC microcontrollers 
with speeds from 16MHz ~ 64MHz, up to 512K on-chip flash memory, high ROM code efficiency, extensive EMI/EMS noise immunity, and very low power consumption. It also features a broad choice of standard on-chip 
peripheral options and the highest pin-to-pin compatibility (up to 144 pins) in the industry. 


M16C Platform Series 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
64K = 3k | 14-ch. 10-bit | 4-ch. &-bit 2 USART, 1 CAN ani— | 37 | temz/4.2~5.5v | ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M301N2F8TEP#US-ND@ 1452 1356 12.59 
128K — — | 40k | 8-ch. 10-bit a 4 USART, 1 12 —i5'— | 85 | 16MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30245FCGP#U1-ND® 15.00 14.00 13.00 
= 8K | 24-ch. 10-bit | UART, CAN, lEBus, S10, 2c _|—/9/—| 71 | 20MHZ/4.2-5.5V | -20°C ~ 85°C [85-TFLGA| M30280FAWG#U7B-ND@ NEW! 12.29 11.04. ~9.79 
~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30302FAPFP#US-ND® 630. 5.04. 4.26 
96K ; -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30302FAPFP#US-ND® 600 480 405 
4K 5K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 I2C —fe— | 88 | temHz27~55v | “27820 lao carp] mansoDeAPGR#US-Npw Daa aa Sage 
‘sak -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302FAPGP#U5-ND@ 560 448 378 
“40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30302FCPFP#US-ND® 652. 622 4A 
‘ -20°C ~ 85°C | 100-QFP | m30302FCPFP#US-ND® 620 496 419 
128K 4K 5K | 18-ch. 10-bit} — 3 USART, 3 12C —Wi—] 88 | 16MH2I27~5.5V | “aoc” grec |too-Lar| Ma0g02ECPEPHUS-NDe ai. aaa “aap 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302FCPGP#U5-ND@ 580 464 3.92 
~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30302FEPFP#U3-ND@ 694 556. 4.69 
F -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30302FEPFP#U5-ND@ 660 528 446 
192K 4K 6K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 12C —fe— | 88 | 16MH2/27~5.5V | “Zod” gree laoo-LaRP| M30s0DFEPEP#US-NDe pee see aa 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302FEPGP4U5-NDe 620 496 4.19 
“40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30302SPFP#U3-ND® 610. 488 4.12 
ROMless | — = 6K | 18-ch. 10-vit } = — 3 USART, 3 I2C —ie'—| 88 | t6mHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302SPGP#U3-ND@ 438 4.09 3.80 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP] M30302SPGP#U5-ND® 5.06 405 «3.42 
39 on gnen |116-LOFP| M30GHSFGFP#U0-ND@® 38.10 35.56 33.02 
256K = BK = = 5 USART, 1 12 AI) gg | 1OMH2/2.7~5.5V | -20°C ~ 70°C | 409.aFp | m306H7FGEP#UO-ND@ 1962 1832 ‘17.01 
384K —_/3iK | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit |  SUSART,312c,1CAN |—/1/—| 68 | 24MAZa~55V | -40°C~85°C |100-LOFP| M306NLFHGP#U3-ND® 21.00 19.60 18.20 
512K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 5USART,3I2c\1cAN |—/t1/—| 88 | 24MHz3~5.5V | -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M306NLFJGP#U3-ND 23.00 21.47 19.93 
384K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 7USART.312c\1cAN J—/t4/—| 114| 24mHz3~5.5v | -40°C ~ 85°C |128-LOFP| M306NNFHGP#U3-ND® 22.01 20.54 ~—-19.08 
512K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 7USART.312c\1caN |—/t4/—] 114| 2ambz3~5.5V | -40°C ~ 85°C |128-LOFP| M306NNFJGP#U3-ND@ 24.00 22.40 20.80 
256K 4K | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| UART, CAN’ 1EBus, Slo, 2c |—/11/—| 87 | 24miz/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-OFP | M306N4EGTFP#UKJ-NO® NEW! 30.11 2810 26.10 
= 5K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. bit | 4USART,3I2Cc,1CAN _|—/11/—| 88 | 20MHZ/4.2-5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30GNSFCTFP#UO-ND® 24.77 23.12 21.47 
128K : , aes cp | MS0GNSFCTFPZUK-ND@ NEW! 24.77 23:12~-21.47 
4K 5K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. bit | UART, CAN, IEBus, S10, 2c |—/11-—] 87 | 2oMiz/42~S.5v | ~40%c~85°C | 100-FP | Manes Tere NO MER 6 Sed? OBA OT 
“40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M306SOFAGP#U3-ND@ 15.00 14.00 13.00 
96K ee es _ > 5 USART, 3 126 TI | 22 | 15.36MH2/3~3.6V | oo0¢ _ gsec | 64-LOFP | M306SOFAGPAUS-ND® 1428 1333 12.38 
512K —__ 10K = 2h. B-bit 2USART, 3 120 —/8— | 76 | 16MHz/4.75 ~5.25V | -20°C - 85°C | 100-OFP | M306V7FJFP#U0-ND® 31.04 28.97 26.90 
= “40°C ~ 85°C | 100-OFP | M3062LFGPFP#U3C-ND@ 1512 1442 13.41 
_ ; : -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#USC-ND@ 1440 13.44 12.48 
Flash ax | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 12C i] 88) 2amiae7~ssv | Ae Bee | anor | MaQeOLEGPEPAUTCNDe Po ae aH 
_ 4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#U9C-ND@ 1460 1363.12.65 
= ~40°C ~ 85°C |100-LOFP] M3062LFGPGPU3C-ND@ 1470 13.72 12.74 
= ; : -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M3062LFGPGP#USC-ND@ 1400 1307 «12.13 
ax | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. sit 5 USART, 3 I2C sri] 88 | 2amtz2.7~5.5V | ee aoe iy Lorp| MebeoLECPCPAUTGNDe er Gee ASG 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M3062LFGPGPU9C-ND@ 14211326 12.32 
a “40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30620FCPFP#U3C-ND® 1410 13.16 12.22 
_ ; : -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#USC-ND® 1495 1343.11.91 
x | 10K | 26-ch. to-bit | 2-ch. Bit 5 USART. 3 I2C ri] 88 | 2amie.7~5.5V | AN BO | Jor | MAOBOUECPEP AU CNDeo tich tage. 1940 
4K -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30620FCPFP#USC-ND 1362 1272 (11.81 
128K = ~40°C ~ 85°C |100-LOFP] M30620FCPGP#U3C-NDe® 1418 13238~12.29 
= -20°C ~ 85°C |100-LOFP] M30620FCPGP#D5C-ND 1499 1350 11.97 
— — | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —1/—| 88 | 24MHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30620FCPGP#USC-ND@ 1350 1260 11.70 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30620FCPGP#U7C-ND@ 1439 1343.12.47 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30620FCPGP#U9C-NDe@ 1370 1279 11.87 
“40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30620SPFP#U3C-ND@ 1054 947 ~~ ~8.40 
; ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620SPFP#USC-ND@ 957 860 7.63 
ROMless | | — — | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 12 —i—-| 88 | 2amiz7~s.sv | “20.67 bee lrooiare! ma0ss0SPERFUSC-NDe aay, ‘Bar. 27a 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP] M30620SPGP#USC-ND¢ 890 800 7.09 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30621FCPGP#U3C-ND® 1485 +1334 ~«11:83 
128K — | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —ni-—| 71 | 24MHze2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 80-OFP | m30621FCPGP#USC-ND@ 1414 1271—«11.27 
4K -20°C ~ 85°C | 80-OFP | M30621FCPGP#U9C-NDe@ 1436 1290 11.44 
= “40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30622FSPFPU3C-ND® 1376. 1284 ~~+11.93 
= : ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622FSPFP4U5C-ND® 1454 1340 11.62 
Flash iz 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 5 USART, 3 I2C ari] 88 | 2422.7 ~5.5V | ee eee eee MacbopERpEDURGNDe tages aga «cio 
ee 4K -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30622FSPFP4U9C-ND® 1478 1331 ‘11.80 
= ~40°C ~ 85°C |100-LOFP] M30622F8PGPU3C-ND® 1388 1250 ‘11.08 
= : : -20°C ~ 85°C |100-LOFP] M30622F8PGP#D5C-ND 1388 ©1250 11.08 
= 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 5 USART, 3 I2C ii] 88 ) 24ta7~ssv | Soc” Bee [10 orl maneoorePGPsUECNDe or Jatep aes 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30622F8PGP#U7C-ND® 14411271 14.27 
= 3K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 5 USART, 1 12 —A—[_88 | 1emHz2.7~55v | -20°C ~ 85°C | 100-0FP | M30622SAFP#US-ND@ 986 7.89 6.66 
~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30622SPFP#USC-ND@ 930. 836 741 
ROMless | — : : -20°C ~ 85°C | 100-QFP | m30622SPFP#USC-ND@ 847 «761675 
= 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 5 USART, 3 I2C Si] 88 | 24MH22.7~ 5.50 | ee ae eae Macbons PaRFUS ND ne ae 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30622SPGP#USC-ND@ 934748 «6.31 
64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 5 USART, 3 12 —A—|_71 | 24Mnz2.7~5.5v_| -20°C ~ 85°C | 80-OFP | M30623F8PGPZUSC-ND® 13881250 11.08 
; : ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624FGAFP#U3-ND® 37.68 35.17 32.66 
— — | 20K | 4o-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 12C i] 88 | tomrze7~ssv | Soe” See | too-anp | MageodrGarPeUSNDe ae ee 

2 

— | 20K |40-ch. x 10-bit | 2-ch. x B-bit evan —t/—| 85 | 16MHz/4.2~5.5v | -40°C ~ 85°C | 100-0FP | m30624F@MEP#D3-ND 37.68 35.17 «32.66 
deck = “40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624FGPFPUSC-ND@ 1638 1529 +1420 
256K 4K | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 12 —1/—] 88 | 24mHz2.7~5.5v | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP4U7C-ND® 1658 1547 14.37 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U9C-NDe 1580 1475 13.69 
= ~40°C ~ 85°C |100-LOFP] M30624FGPGPU3C-ND® 1574 1469 ~~*13:64 
= ; : -20°C ~ 85°C |100-LOFP] M30624FGPGP#USC-ND@ 15.00 14.00 13.00 
ax. | 20K | 26-ch. to-bit | 2-ch. Bit 5 USART, 3 I2C i] 88 | 2amiz2.7~5.5V | “Aner” prec. |o0-LOrp| Ma0BDAEGPGPEUTCNDe aoe’ yaaet> iaae 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624FGPGP#U9C-ND@ 1520 1419 13.17 
“40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624SPFP#U3C-ND@ 1237. +‘1142~«9.86 
: : -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624SPFP#USC-ND@ 1124 1010 = 8.96 
ROMless | — — — | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —ni—-| 98 | 2amiz27~ssv | “2.67 bee lrooiare! maoso4SPERFUSC-NDe Ue ee 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624SPGP#USC-ND@ 1007 9058.02 
a “40°C ~ 85°C |128-LOFP] M30625FGPGP#U3C-ND® 1680 15.68 14.56 
a -20°C ~ 85°C |100-LOFP) M30625FGPGP#D5C-ND 1778 ©1601 += 14.20 
256K — — | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —ni-—| 114] 24mHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGPUSC-ND@ 1601 1494 13.88 
sae 4K -40°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGP#U7C-ND@ 1700 1587 14.73 
4K -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGP#U9C-ND@ 1620 1512 14.04 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FHPFP#U3C-ND@ 1848 1725 16.02 
384K — — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —n-—] 88 | 24mHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FHPFP#USC-ND® 1760 1643.15.25 
4K -40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FHPFP#U7C-ND@ 1868 1743 «16.19 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
M16C Family m16C Platform Series (Cont.) 


=tENESAS 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
4K -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FHPFP#U9C-ND@ 1781 1662 ~—«*15.44 
= -40°C ~ 85°C |100-LOFP] M30626FHPGP#U3C-ND@ 1784 1665 ‘15.46 
384K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —1-—| 88 | 24mnz27~5.5v | -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#USC-ND@ 1700 «1587 «14.73 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#U7C-ND@ 1805 1685 15.64 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#U9C-ND@ 17211608 14.92 
Flash = “40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FJPFP#U3C-ND 2058 19.21 17.84 
— | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —1-—| 88) 24mnz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFPU5C-ND@ 1961 1830 17.00 
Ape 4K -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U7C-ND@ 20.78 19.39 18.01 
a “40°C ~ 85°C /100-LOFP] M30626FJPGP#U3C-ND@ 1997 18.64 17.31 
— | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —1-—| 88 | 24mnz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FJPGP4USC-ND® 1901 1774 ~—«16.48 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FJPGP#U7C-ND@ 20.16 18.82 ‘17.48 
“40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626SPFP#USC-ND@ 1236 +1140 9.85 
; ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626SPFP#USC-ND@ 1171 1052 9.33 
ROMless | — — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART 3 I2C nt-—] 88 | 2ameiz27~5.8v | “40.0” see loot arel Maos28sPGPFUSC-NDe Aidt 1008. “Bine 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626SPGP#USC-ND@ 1035 930 825 
= ~40°C ~ 85°C |128-LOFP] M30627FHPGP#U3C-ND® 1890 17.64 16.38 
= -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FHPGP#D5C-ND 1800 1680 15.60 
384K — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —1/-—| 114) 24mnz27~5.5sv | -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FHPGP#USC-ND@ 1800 1680 15.60 
4K -40°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FHPGP#U7C-ND@ 1910 1783 16.55 
4K -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FHPGP#U9C-ND@ 18201699 15.77 
= ~40°C ~ 85°C [128-LOFP] M30627FJPGP#U3C-ND@ 21.00 19.60 18.20 
a : ; -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FJPGP#USC-ND@ 20.00 1867 17.33 
512K ax | 81K | 26ch. to-bit | 2-ch. Bit 5 USART, 3 I2C na/—] 114 | 2amiz27~5.5V | “aoe” gee Htomtare| Ma0827EIPGPsUTC ND. Sone. carol Sina 
4K -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30627FJPGP#U9C-ND@ 2021 18.86 17.52 
Flash [256K —__| 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit_| 4USART,312C,2CAN |—/11/—| 88 | 24MHZ/3.0-55V | -40°C - 85°C [100-LOFP| MS06N4FGGP#U3-ND® 1901.17.74 16.48 
384K —__| 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit__| 5 USART,312c,2CAN _|—/11/—| 88 | 24MHZ/3.0-5.5V_| -40°C - 85°C [100-LOFP| M306NKFHGPAU3-ND@ 22.01 2054 19.08 
; ‘ 5 USART, 3 I2C, 2 CAN 88 “40°C ~ 85°C [100-LOFP| M306NKFJGP#U3-ND@ 24.00 22.40 20.80 
512k =| 1K | 26rch. 10-bit | ach. B-bit_ | 7 ysaRT 3i2c.2can [TY] 444 | 24MH3.0~5.5V | _Aoee - asec [128-LOFP| M306NMFJGP4U3-ND® 25.01 (23:34 21.68 
; ; 88 “40°C ~ 85°C [100-LOFP| M30803FGGP#U3-ND@ 39.66. 37.02 34.38 
> |-20K | 10-ch, 10-bit) ach, 8-bit SUSART I~) tq | 20MHZI2.7~5.5V | oqec _ g52c |144-LOFP| M30805FGGP#U5-ND® 41.42 38.66 35.90 
see ; 700-OFP | RSFS640DDFAFU0-ND@ NEW! 74 1055 9.35 
; ; UART, I2C, cn aren |100-LOFP| RSF3640DDFB4U0-ND® NEW! 1022 «918 = 8.14 
BK | S12K) 26rch. 10-bit | -2-ch, 8-bit Smart Card, SSU* 1) 88) 26MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 449. oFp | R5FS640DNFAZU0-ND® NEW! 972 873 775 
100-LOFP| R5F3640DNFB#U0-ND® NEW! 932 8377.43 
M16C Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. ul 25 100 
= ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGPAU3-ND@ 938 751 634 
= -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U3A-ND® 938 751 6.34 
24k = tk | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 I2c —i/—| 39 | 20mHz27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#USA-ND@ 888 867.11 ~—«6.00 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U7A-ND® 966 773 653 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U9A-ND® 914. 7326.17 
= ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260FGAGP#U3A-ND® 848. 762 6.76 
= -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#USA-ND® 966 773 683 
48K x 2K | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 I2C —18/—| 39 | 20MHZ/2.7~5.5V | “Soc” grec | apcLore | M30DBORBAGPAUTACND® aye vane fee 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#U9A-ND® 992 794 6.70 
= ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP/U3A-ND® 8.90 8.00 7.09 
= -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP#USA-ND® 848 762 676 
64K Re 2k | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 12C —1i—| 39 | 20MH22.7~5.5V | “Socc” gece | as LOFP | Ma0260FSAGPAUTAND®. Gig. Seoi.. aoe 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP#U9A-ND® 870 782 6.93 
24K 4K 1K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 12 —/—| 38 | 20MHZ2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F3GPAU7-ND@ 9667.73 6.53 
= 48-LOFP | M30262F4GP4D3-ND 966. 7.73 633 
32K = 1k | 8-ch. 10-bit a 3 USART, 1 12 —i/—| 38 | 20mHw2.7~5.5v | -40°c ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F4GP4U3-ND@ 966 773 653 
4K 48-LOFP | M30262F4GP#U7-ND@ 992 794 6.70 
= ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GPU3-ND@ 848 7.62 6.76 
48K 7 2k | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 12 —//—| 38 | 20MHz2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GP#D5-ND 966 773 683 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262FEGP#U7-NDe 870 782 6.93 
; — | 20MHz2.7~5.5V | -40°C~ 85°C | 48-LOFP | M30262F8GP4D3-ND 8.88 8.00. 7.09 
64K = 2K | Beh. 10-bit = B.USART, 1 126 —8/—| 38 | 2omHzi2.7~5.5v_ | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F8GP4U3-ND@ 8.90 800 7.09 
24K = 1K | 10-ch. 10-bit = 2USART, 112 —/—| 33 | _20MHZ/2.7~5.5V_| -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F3AFP#USA-ND® 888 7.41 6.00 
48K = 2K | 10-ch. 10-bit = 2USART, 112 —/8-—| 33 | 20MHZ/2.7~5.5V | -20°C - 85°C | 42-SSOP | M30263F6AFP#USA-ND® 966 7.73 653 
= on anon | 42-SSOP | M30263F8AFPAU5A-ND® 848 7.62 6.76 
64K a 2k | 10-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12 —1i—| 33 | 20MH22.7~5.5V | -20°C- 85°C | 45 ccnp | wepoeetRAPaUGAND® fay) ase aos - Seles 
~20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FGHP#D5-ND 144946773 
-40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U3B-ND@ 995 896 7.95 
= 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 12C —] 71 | 20MHZ27 = 5.50 | ee ee MSODROECHPAERIne ao gees ae 
fies, | -dax -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FGHP#USB-ND@ 955 858 7.61 
as ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U7-ND@ 1018 917. ~8.13 
-40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U7B-ND@ 1020 917 8.13 
4K 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 12C —i9/—| 71 | 20MHz/2.7~5.5V | “hc” eee | socLOrP | MSDORDESHPAU9 NDw oye eog. ae 
-20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U9B-ND@ 977-878 7.79 
~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U3-ND@ 7038 935° ~~ ~8.29 
-40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U3B-ND@ 1040 935 829 
64K = 4K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 12 —i'—| 71 | 20mez27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#D5-ND 1194 956 8.06 
-20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#USB-ND@ 9978.96 7.95 
~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U7-ND@ 70.60 954. 8.46 
4K 4K. | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 12 —i9/—| 71 | 20mHw27~5.5v | -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FBHP4U7B-ND® 1062 954 846 
-20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U9B-ND@ 1018 917 8.13 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHPU3B-ND® 1124 10.10 8.96 
= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#D5-ND 1296 1037 8.75 
= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHPZU5B-ND® 1082 972 862 
_ 4K BR) earch 10:BIE |) = 5 USART, 2 126 II) 71 | 20MH2/2.7~5.5V | aoe¢ . g5°¢ | 80-LOFP | M30280FAHP#U7-ND@ 1145 1031 = 9.14 
4K -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U7B-ND® 1147 1031 9.414 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U9B-ND® 1104 992 8.80 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHPZUSB-ND® 7226. 11.0197 
= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#USB-ND® 1167 1049 «© 9.30 
128K ax | 12K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C —19—| 71 | 20MHZ/2.7~5.5V | “Soc” gree | gocLOKP | M0DRORCHP#USB.NDe ‘ot ao | SaoA 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U9B-ND® 1189 1068 9.47 
~40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FGHP#U3-ND@ 953. +858 7.61 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U3B-ND@ 955 858 7.61 
_ 4K | 13-ch. 10-bit 2 4 USART, 2 12C —i9/—| 55 | 20MH22.7~5.5V | “oo” gece | eaLOFP | Ma02eIFSHPAUS ND cit “eoie 938 
48K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FGHP#USB-ND@ 913821 7.28 
~40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FGHP#U7-ND@ 975. 878 7.79 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FGHP#U7B-ND@ 977 «878 = 7.79 
4K 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 12C —i—| 55 | 20MHZ27 = 5.50 | ee ee ee | MeODRIEGHP alone es 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FGHP#U9B-ND@ 935 840 7.45 
~40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FSHP#U3B-ND@ 9.97. 896 7.95 
64K = 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 l2C —i9/—| 55 | 20MH22.7~5.5V | “>Qs6” gece |too-LOEP| Ma0281FSHPADS. ND jai eee “rae 
@ ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
M16C Family m16C Tiny Series (Cont.) 


7tENESAS 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
= -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FSHP#USB-ND@ 955. 858 7.61 

64K 4K 4K | 13-ch. to-vit | = — 4 USART, 2 12 —//—| 55 | 20mH27~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281F8HP4U7B-ND® 1020 917 ~~ 8.13 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FSHP#U9B-ND@ 977-878 7.79 

= “40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M3028iFAHP#U3-ND@ 4080 972 862 

= -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FAHPU3B-ND@ 1082 972 862 

96K 4K 8K | 13-ch. 10-bit | — 4 USART, 2 12 —//—| 55 | 20mHw2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FAHP#U7B-ND® 1104 «9928.80 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FAHP4U9B-ND® 1062 954 846 

-40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FATHP#U3A-ND® 1286 1200 11.15 

= “40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FCHPU3B-ND@ 181 1061.~~—«9.4t 

128K 4K | 12K | 43-ch. 10-bit | = — 4 USART, 2 12 —//—| 55 | 20mHZ27~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FCHP#U7B-ND® 1202 1080 958 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30281FCHP4U9B-ND@ 1147 1031 9.14 

= “40°C ~ 85°C | 80-LOFP |M30290FAHP#U3A-ND® 1294 +1163 ~~10.31 

= ‘ -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHP#U5A-ND® 1229 11.04 «9.79 

ch. 10- = 2 9) : 

Fiash | 96K aie | | PRs )-2ccene a0: SIUSART 2160; 1GAN W9/—| 71 | 20MHz/2.7~5.5V ) aasc . g5e¢ | g0-LOFP | M30290FAHPAUTA-ND® 1313 11.82 ~~ 10.49 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHPZU9A-ND@ 1248 11.24 9.97 
= “40°C ~ 85°C | 80-LOFP |M30290FCHP#U3A-ND@ 1401-1259°~«11.46 
= ; -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHPU5A-ND@ 1336 1200 10.64 

ch. 10- a 2 —/9/— “ 
128K x _| 12K | 27-0h. 10-bit 5 USART, 2 I2C, 1 CAN 91] 71 | 20NbH2I2.7 ~5.5V | a ee en I MSODSOEGHPAUTANND® diese daa: “Aaa 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHP4U9A-ND@ 1358 1220 10.82 
= “40°C ~ 85°C | 64-LOFP |IM30291FAHP#U3A-ND® 1248 1124. ~«9:97 
= -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FAHPU5A-ND® 1185 1067 (9.46 
96K 4K 8K | 16-ch. t0-vit | = — 4usart,212c,1cAn | —/9--| 55 | 20mHw2,7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FAHP#U7A-ND® 1271 1145 10.15 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FAHP4U9A-ND® 1209 1086 963 
-40°C ~ 125°C | 64-LOFP | M30291FAVHP#U3A-ND@ 1520 1419 13.17 
= ~40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FCHPU3A-ND@ 1358 1220 +1082 
= ee ana 2 9 rn 7 -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FCHPU5A-ND@ 1291 11.63 10.31 
128K ax | 12K | t6-ch. 10-bit 4 USART, 2 I2C, 1 CAN 91] 55 | 20MbH2I2.7~5.5V | a ee eee I MaDDOIEGHPEUTANDe Gel ba. dt 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FCHP4U9A-ND@ 1316 11.82 10.49 
M32 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
-20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30800SAFPFUS-ND® 957 860 7.63 
ROMless|  — = 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 5 USART, 5 I2C =| 48 | 32MH2.0- 5.50 | ie oe ee ane peaGpaUSND® ee lee, see 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30800SAGP-BL#U5-ND@ 935 840 7.45 
~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30833FJFP#U3-ND® 40.19 37.51 34.83 
; ' -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30833FJEP#US-ND 38.27 35.72 33.17 
ban lone | ang | 200h tont | ec. oi SUSART, 51261 CAN | —/14/—| 88 | gaMHe.0~5.5vV | “A007 Bec | snmlorpl MavRSsEIGR#US Nbw. soles ayaa? fade 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30833FJGP#U5-ND@ 38.00 35.47 32.93 
34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | SUSART,512c,1 CAN | —/11/—| 124] s2MHv3.0~5.5V | “yee” Sere | JaactoEP| MSORSCLIGPAUSANDS See area. eene 
26-ch. 10-bit : 88 -20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30840SGP#U5-ND® 887 828 7.69 
ROMless)  — — | 10K | Sach to-bit | 2¢h- Bbit | —SUSART, 5126, 1CAN | —/11/—] Jp4 | 32MHZ/3.0~5.5V_ | “>oec ” asec | 4144-LOFP| M30B42SGP4U5-ND@ 10.88 9.80 8.69 
~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30843FHFP#U3-ND® 24.86 23.20 21.55 
-20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30843FHFP#U5-ND® 2261 2110 19.60 
384K — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 5USART,512c,1cAN |—/11/—| 88 | 32MHz/3.0~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LOFP) M30843FHGP#U3-NDe 24.20 2259 20.97 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30843FHGP#D5-ND 22.01 20.54 19.08 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30843FHGP4U5-ND@ 22.01 20.54 19.08 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP) M30843FJEP#D5-ND 24.60 22.96 21.32 
-40°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30843FJEP#U3-ND@ 27.06 25.26 23.46 
512K — | 24K | 26-ch. to-bit | 2-ch.e-bit | SUSART,5126,1CAN | —/11/—] 88 | 32MHz/3.0~s5v | “Gt'C~ 85°6 | 100 OFF) MSOBASEIERANG NDS oreg” pee, S aes 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30843FJGP#D5-ND 24.00 22.40 20.80 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30843FJGP#U5-ND® 24.00 22.40 20.80 
320K — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. sit | susarT,5i2c,1can |—s11—| 98] sames.0~ssv | “o.c” beet | synctorp| SOSA CWOPSVONDS pra ayes. “ape 
384K — | 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. sit | susarT,si2c,1can |—nv—| 124] samne.o~ssv | “oo.” bece | t4ator| menederticesuesNbe sey peer eee 
512K — | 24k | 34-ch. 10-bit | 2cn.8-bit | SUSART,5120,1cAN | —/11/-—] 124] samiz.0-5.6V | Soc" Reg | t4xccORPl MasaseRlePauNDe® BD orig oe 
320K — | 24K | 34-ch. to-pit | 2ch.s-bit | sUSART,512c,1caN | —/14/-—] 124] saniz.0~s.sv | 0.07 Rc | taacorpl MavaderWOPFNDe co eee eae 
“20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30853FHFP#D5-ND 23.60 22.03 20.45 
-40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30853FHFP#U3-ND® 25.97 24.24 22.51 
384K — | 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | SUSART,512c,2can |—/11/—| 88 | 32MHz/3.0~5.5V. | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#U5-ND@ 23.60 22.03 20.45 
-40°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FHGP#U3-ND@ 25.31 2362 21.94 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FHGP4U5-ND@ 23.00 21.47 19.93 
~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30853FJFP#U3-ND® 28.17 26.30 24.42 
: ; 20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FJEPAUS-ND® 25.61 23.90 22.20 
lash | 512K — | 24K | 26-ch. to-bit | 2-ch.g-bit | SUSART,512c,2cAN | —/11/—-] 88 | 32MH2/Q.0~5.5v | “An.c” BBE | OE) MneRSe A ee pray toeer. 044s 
-20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FJGP#D5-ND 25.01 23.34 21.68 
-20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30853FWFP#US-ND® 31.58 29.47 27.37 
320K — | 24K | 26-ch. 40-bit | 2-ch.8-bit | SUSART,512c,2can |—/11/—] 88 | 32MHz/3.0~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP] M30853FWGP#U5-ND® 3134 2925 27.16 
-40°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30853FWGP#U3-NDe 32.90 30.71 28.51 
384K — | 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. rit | susarT,si2c,2can |——| 124] samnes.0~sv | o.” bect | taatocpl eoeeriCpsuSNDe Boyne geiee anes 
320K — | 24K | s4-ch. to-bit | 2-ch.e-bit | SUSART,512c,2cAN | —/11/—] 124] s2MHa/.0-55v | “AUC 85°6 | MALL ORR) MSOaSSANG EU NOS Shee Sees te 
“40°C ~ 85°C | 144-LOFP) M30855FJGP#U3-ND® 30.80 28.75 26.69 
; ; -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30855FJGP#U5-ND® 28.01 26.14 24.28 
512k — | 24K | d4-ch. to-bit | 2-ch.g-bit | SUSART,512c,2cAN | —/1/—] 124] 32MH2/3.0~5.5V | “Aye” peee |4accLORP] MBOBREEIGPsUSNDe Siai, Soa7a. oF Ge 
-20°C - 85°C | 100-LOFP| M30865FJGP#D5-ND 29.00 27.07 25.13 
~40°C ~ 85°C | 100-LOFP) M30873FHAGP#U3-ND® 20.21 18.86 17.52 
6 USART, IDA, 5 126, 1 CAN | —/11/—] 88 | 32MHZ/3.0~5.5V | “oq¢ - g5°¢ | 100-LOFP] M30873FHAGP#US-ND@ 1836 17.14 15.92 
26-ch. 10-it | 2-ch. Bit | 6USART, IDA, 512 | —11/—] 88 | 32MHZ3.0~5.5V | a oe ee are a a aoe NDS eee 
~40°C ~ 85°C | 100-LOFP] M30873FHGP#U3-ND@ 20.81 19.42 18.04 
and ba GUSART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/—] 88 | 32MHZ/3.0~5.5V | “osc ~ g5e¢ | 100-LOFP| M30873FHGP#U5-ND@ 18.90 17.64 16.38 
“40°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30875FHAGP#U3-ND® 22.02 20.56 19.09 
TUSART, IFDA, 5 126, 1 CAN | —/11/—] 124 | 32MHZ/3.0~ 5.5V | “ooe¢ ~ asec |144-LOFP| M30875FHAGP#US-ND@ 20.18 1883 17.49 
34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7USART, IDA, 5I2c | —/11/—] 124] s2mizis.0~5.5v | fOr BO a ore eae eee NDS eo er 
~40°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30875FHGP#U3-ND@ 22.62 21.12 19.61 
TUSART, IFDA, 5 126, 2CAN | —/11/—] 124 | 32NMHZ/3.0~5.5V_ | “oqe¢ ~ asec | 4144-LOFP| M30875FHGP#US-NDS 20.72 1934 17.96 
512K — | 31k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. sit | 6usART, Ira, 512c,1.caN|—/11/—| 98] samrei3.0~s.5V | “Joc” beet |sontorpl Nabe reEIACPsUeNDS te aaah eas 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 749 


2tENESAS Microcontrollers 


M16C Family 32 Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
vocn voor | oon ann |_ousmetima.sitg [ni as [ semno-sev | 400-29 [imo mre RSPR Ee ie as ae 
G USART. DA, 126, 2CAN |—/11/—| 88 | S2MH&0-8.8V_ | “Dore ~ asec | 1O0-LOFP | MSOB?SFIGPFUS-NDS 2080 i951 18.41 
sx | — nk 7a On 58,1 can [avi] an | seamen sav [ATE BEC | ELE? MSDE Ee aoa ae 
34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7USART, IDA, 512¢ — |—y14/] 124 | samHva.0~5.5V | Jo.” seme |yaqtorP | MSDEVERIBGPAUSANDS oe ee es 
7 USART, IDA, 120, 2CAN |—/11/—| 124 | aMH#80-8.8V_ | “>or¢~ asec | ad-LOFP | MSOB/BFIGPAUS-NDS 2273 21211970 
B USART, DA, 5126, 1cAN |—/t1/—| 88 | 2MHO-5.5V | “>or6~Bsx0 | 00-LOFP | MSOBTSFKAGPAUS-NDS 2286 2134 19.80 
768K — | 48K | 26-ch. 10-bit | 2ch.s-bit | GUSART, IrDA, 12C — |—/14/-| 88 | s2Mizi8.0~s.5v | BRE Ber | soi Hee | Mana zarenGrens ie atte. «eae eee 
BUSART, DA, §12C, 2cAN |—/t1/—| 88 | 2MH2K.0~-5.5V_| “>or¢~gsxc | 00-LOFP | MSOB/9FKGPHUS ND 201 2138 19.86 
cusanr. von 586 1oam [avi] | semwao-sav | ATE=BEC | UDG | MIDrORAEPRIGAD® ae 
a BUSART. A, 512, 1can |—”eu—|_@@ | samuco~s.v_| ‘aoe ast [10-LOFP | MaNB7SFLAGPAUS-NDe 24362274 21.12 
a | lame seen woe | ser oe | 2usateronsi@s [A] on | smao-sav | 4UE- WS] Ona [nara areieae a 
BUSART. DA,5 2G |—1/-] 88 | s2Mz8.0~55V | “>o.6~ gsr | 100-LOFP | Ma08/SFLBGPAUS-ND® 2382 2224 2085 
CUSART, A Sie,20an [ri] a8 | aawnaa-aav | 400-95 | MOE | MEDrELEDLS De ee 
cus rons 20mm [-av-| | soo~sav | [ote Naess as Be i 
Fasano 10m [-av—| ve | unvno-sar |e e MgoMaEneneS ect? seta 
rr | = fac) aeovons) 206i | cuserimnsie [in| at | somuoo-sor | 390 de te ewranaconeme Seat fad 
7 USART, IrDA, 512C,2CAN |—/11/—| 124 | 32MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C |144-LOFP | M3087BFKGP#U3-ND® 27.20 25.39 23.57 
TSAR, a, 516, can [sri 124 | aawniao sav | 400=S5U [ OEP] MSDE ASPRLEADS eee 
1M - 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit TUSART, IrDA, 5126 = |—/14/—] 124 | 32MHz/3.0 ~ 5.5V pecan tere Meer BET ete UN baer als oon 
7s. on 3G 2can [rie] a | aaa sav | UE BES [ACO] MaDrEREPRo Ae ee: 
320K = 18K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BSUSART,512C,3CAN [—/11/—[ 88 | 32MHz/42~5.5V | -40°C ~ 85°C |100-LOFP | M30880FWTGP#U0-ND® 38.28 35.73 33.18 

R8C Tiny Series 


The R8C 16-bit microcontrollers are small in size, yet big in performance and value. They excel for 8-bit embedded system applications that need low-cost devices and deliver high performance, yet save space with small, 
low-pin count packages. These microcontrollers for general purpose applications deliver up to 2OMHz speed, up to 96K of on-chip flash memory, offer versatile peripherals, and are packaged with 80 pins or less. Based on the 
MC16 family of 16-bit microcontrollers, the R8C Tiny inherits the same features of high performance, ROM code efficiency, low power consumption, and low noise, while its instruction compatibility allows the use of existing 
M16C family software resources. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25) 100 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F211A1DD#U0-NDe 3712.97 ~~—«2.31 
4k — | 375 | 4-ch. 10-bit = 2USART, 1ssu*,112c | 21/— | 16 | 2omn27~5.5v | -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A1DSP4U0-ND@ 344 276 = 2.45 
-20°C ~ 85°C | 20-L SSOP |R5F211A1SPAU0-ND@ 315 2521.96 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211A2DD#U0-NDe 398 319 + 2.48 
, 3 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211A2DSP#U0-ND® 371-297 2.3 
8k — | 500 | 4-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,112¢ | 2/-— | 16 | 20MHI27~5.6V |e eee a aan eee ee PPUDNDe a ae 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A2SP#U0-ND@ 342-274 2.43 
20-SDIP_|R5F211A3DDAU0-ND® 430. 344. ~ ~2.68 
r oo. aren |20-LSSOP |R5F211A3DSP#U0-ND@ 398 93.19 2.48 
12K — | 750 | 4-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 2/— | 16 | 20Mbiz/2.7~5.5v | -40°C ~ a5%C [FO ERAN RSET SES NS ua aue ite 
20-LSSOP |R5F211A3SP#U0-ND@ 371-297 2.31 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211A4DD#U0-NDe 457-366. ~——«2.85 
; ? 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211A4DSP#U0-ND® 430 344.268 
16k — | 4k | 4-ch. 10-bit = 2USART,18SU*, 1126 | 2/— | 16 | 20Miiz/2.7~5.5v | OOP ~ BOE PO a eet eee De a ne 
-20°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5E211A4SP#U0-ND@ 398 «3.19 «2.48 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211B1DD#U0-NDe 414. 332~~—«2.58 
4k 2k | 375 | 4-ch. 10-bit = 2usART,1ssu*,112c | 21/— | 16 | 2ombwe7~5.5v | -40°C - 85°C |20-LSSOP |R5F211B1DSP4U0-ND@ 387 310 2.44 
-20°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211B1SP#U0-ND@ 358 287 «2.93 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211B2DD#U0-NDe 443.~«3:55°~=«.76 
; i 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211B2DSP#U0-ND® 416 3332.59 
8k 2k — | 500 | 4-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1 1c | 27/— | 16 | 20MHZ27 5.50 | ae ee ee aa ee ROA PCUDNDe a ere 
20°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211B2SP#U0-ND@ 387 3.10 2.44 
“20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211B3DD#U0-NDe 470. 377 ~~«2.93 
ee _ or _ - 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211B3DSP#U0-ND® 443 3552.76 
wasn | 2k — | 750 | 4-ch. 10-bit 2USART,1ssu‘,1 2c | a | 16 | 2oMHae7~s.5v | “0.0” deer lop uworh Rerot IBaNPAUD-NDe tae ak ae 
20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B3SP#U0-ND@ 414332258 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211B4DD#U0-NDe 5.02 402 3.13 
7 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211B4DSP#U0-ND® 475 3802.96 
16K 2k | 1K | 4-ch. 10-bit _ 2USART,1ssu*,112c | a | 16 | 2oMHae7~s.sv | “0.0” peer oe Hworh RerOT IBANPAUD-NDe oe ay Caen 
20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B4SP#U0-ND@ 443355 2.76 
“40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21102DFP#U0-ND® 457-366-285 
a = __eebe seen tor = eusnal ani | 24 | V6MHz/2.7~5.5V | ogee ~ asec | 32-LOFP |R5F21102FP#U0-ND@ 430 3.44268 
cn amon | 32-LOFP |R5F21103DFP#U0-ND® 486. 389 3.03 
12K — | 750 | 8-ch. 10-bit = 2 USART an— | 24) teMH22.7-5.5V | -20°°- 85°C | Oo ee eee NDe ee ee oe 
; “40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21104DFP#U0-ND@ 513. 411 3.20 
_ =| Ae een = anak Si | 24 | T6MHZ/2.7~5.5V | ogee - gsec | 32-LOFP |R5E21104FP#U0-ND@ 486 3.89 3.03 
; “40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21112DFP#U0-ND® 475. 380 2.96 
as ee loses) cca eLeAnh Si | 24 | 20MHZ/2.7~5.5V | ogee ~ asec | 32-LOFP |R5F21112FP#U0-ND@ 443355 2.76 
40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21113DFP#U0-ND® 5.02 402 3.13 
ae i f8O ae eh OBIE | eueene Si | 24 | 20MHZ/2.7~5.5V | ogee ~ asec | 32-LOFP |R5F21113FP#U0-ND@ 470 3772.98 
; ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21114DFP#U0-ND® 531 425° ~~ 3.31 
_ aot | A AOE | aLSART Si | 24 | 20MHZ/2.7~5.5V | ogee - asec | 32-LOFP |R5E21114FP#U0-ND@ 502 4.02 3.13 
: ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F211220FP#U0-ND® 5.02 402 3.13 
os a [29000 | Sete aD bt = pesaaild Si | 24 | T6MHz/2.7~5.5V | ogee ~ asec | 32-LOFP |R5F21122FP#U0-ND@ 470 377 «2.98 
; 40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21123DFP#U0-ND® 5.29. 423 3.29 
12K 4k | 750 | &ch. 10-bit = 2 USART an— | 24) teMHa27-55v | ae oe ee Care ibsine oe dee aad 
40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21124DFP#U0-ND® 496 397 3.35 
16K 4k | 1K. | &ch. 10-bit = 2 USART an— | 24) teMHa27-55V | ae ae ee ee Reo LI DAPEAIO.NDe aoe oye aoe 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
750 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


2tENESAS Microcontrollers 


M16C Family R8C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
: ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21132DFPFU0-ND® 515. 413.~~«3.21 
8k 4k — | 500 | 42-ch. 10-bit |} — 2 USART a— | 24 | 20MHZ27~55V | “Soc grec | aocLore \romttaorPHUO-NDe Gon. *aag 40s 
; ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21133DFPAU0-ND® 482 386. 3.26 
12K 4k | 750 | 12-ch. 10-bit} — 2 USART 3ni— | 24 | 20MHZI2.7~5.5V | Oe OO | ae eee eee earPRuONbe a ane 
: 20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21134FP#U0-ND® 542. 434. ~~3.38 
16k 4K 1K | 42-ch. 10-bit | — 2 USART aiv— | 24 | 2omHz2.7~55V | “Aon gen | soccorp |REEOTIa4nFPaUONDe Bi aga | ae 
é . “40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21142DSP#U0-ND® 398. 319 2.48 
8k — | 500 | 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU a— | 15 | 20MHz2.7~55V | Soon” beet | anssop |RoEoti49SP#UDADe Saat oon oat 
; & ~40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21143DSP#U0-ND® 430 344 ~~ 2.68 
12k — — | 750 | 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU an | 15 | 20mHae7~ssv | Soe” Ber |Soleane |pepoiiaaseflONbe page aqe) . ~ aa 
; ; 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21144DSP#U0-ND® 457.366. 2.85 
16K = 1K | 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU ani— | 15 | 20MH22.7~5.5V | “Soc” pee | 20-880P [ReEDIt44SP#UO-NDO aan, aan eee 
' : ~40°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21152DSP#U0-ND® 443. 355.~«2.76 
8k 2k | 500 | 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU ani— | 15 | 20MH22.7~5.5V | “Soc” pee | oo-ssOP [REED Ie0SP#U0-ND Gat aa: "oie 
12K 2K | 750 | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 2— | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21153DSPFU0-ND® 470 3772.93 
; 7 20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21154SPAU0-ND® 470 377 +293 
16K 2k 1K | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU 2ni— | 15 | 20MH2I2.7 ~ 5.5 | eee ee eae ler iieanopsuQnne ae atte “aaa 
; “40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21162DSP#U0-ND® 414. 332-258 
8k — | 500 | 4-ch. 10-bit = 4 USART, 1 12 ani— | 15 | 20MHz2.7~55V | Soon” beer | anssor lRocotiRoSPsUDAbe fee eee 
; ~40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21163DSP#U0-ND® 443.~«355~C*««T 
12k — — | 750 | 4-ch. 10-bit = 4 USART, 1 12 ani— | 18 | 202.7 ~5.5V | ore ae ee eee eaSprIDND® ce eS 
; 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21164DSP#U0-ND® 470 377 ~~ 2.93 
16k a 1K | 4-ch. 10-bit = 4 USART, 1 12 2ni— | 15 | 20MH2I2.7 ~ 5.50 | ee oe aan Re eASPrUDNDe re ne 
8K 2K | 500 | 4ch. 10-bit = TUSART, 1 (2c 2— | 15 | 20MHZ27~-5.5V | -20°C - 85°C | 20-SSOP |R5F21172SPFU0-ND 430 344_—-2.68 
: 20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21173SPAU0-ND® 457. 3.68. ~—-2.85 
12k 2k | 750 | 4-ch, 10-bit _ 1 USART, 1 [2c 2ni— | 15 | 20MH2I2.7 ~ 5.5 | eee ae eae ner iivenepsuGnne a ae ee 
16K 2K 1K | 4ch. 10-bit a TUSART, 1 [2c 2— | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211740SPFU0-ND® 513. 4413.20 
hi 20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21181DD#U0-ND@ 358 287 ~~«2.23 
4K = | 375 | oon a 2 USART ati— | 16 | 20MHz2.7~5.5v | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21181DSP#U0-ND@ 344-276 = 2.15 
OMparator -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21181SP#U0-ND® 2.99 2.40 1.87 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211820D#U0-ND@ 387. 3.10 2.41 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21182DSP#U0-ND@ 360 288 224 
8k — | 500°) Comparator = 2 USART 2m— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | 5oe¢ _ g5ec |o8-HWOFN|R5F21182NP#UO-ND@ 398 319 248 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21182SP#U0-ND@ 344276 2.15 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21183DD#U0-ND@ 414. 332-258 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21183DSP#U0-ND@ 387 3.102.441 
12K = 750 | Comparator oF 2 USART 2i— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | ooe¢ _ gsc |28-HWOFN|R5F21183NP#U0-ND® 430 344 2.68 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21183SP#U0-ND@ 358 2872.23 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |RF21184DD#U0-ND@ 443. 355. ~~«2.76 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21184DSP#U0-ND@ 416 3332.59 
16K 7 1K | Comparator - 2 USART 2m— | 16 | 20MHz/2.7~5.5V | oc . g5ec |o8-HWOFN|R5F21184NP#UO-ND® 4573.66 2.85 
20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21184SPAU0-ND® 3873.10 2.4 
ah 20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21191DD#U0-ND@ 398. 3.19 ~«2.48 
4K 2K | 375] gga _ 2 USART ani— | 16 | 20MHz2.7~5.5v | -20°C - 85°C | 20-SSOP |R5F21191SP#U0-ND@ 342 274213 
oMparatok -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21191DSP4U0-ND® 3.71 2.97 2.31 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21192DD#U0-ND@ 430. 344.268 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21192DSP#U0-ND@ 403 323 © 251 
8K 2K | 500 | Comparator = 2 USART 2m— | 16 | 20MHz/2.7~5.5V | 5oe¢ _ g5ec |o8-HWOFN|R5F21192NP#UO-ND® 443 355 2.76 
wie 20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21192SP#U0-ND® 371 2972.31 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21193DD#U0-ND@ 457. 366. ~—-2.85 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21193DSP#U0-ND@ 430 3.44 «(268 
12k 2k 750 | Comparator = 2 USART 2i— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | ooe¢ _ gsc |28-HWOFN|R5F21193NP#U0-ND® 470 3772.98 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21193SP#U0-ND® 398 3.192 48 
-20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21194DD#U0-ND@ 486. 3:89-3:03 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21194DSP#U0-ND@ 459 368 © 2.86 
16K 2k 1K | Comparator = 2 USART 2— | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | oqog _ gse¢ |98-HWOFN|R5F21194NP#U0-ND® 502 402 343 
20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21194SP#U0-ND® 430 3.44268 
<n aon | 64-LOFP [R5E212AASDFAAUO-ND® 694. 5.56 4.69 
96K = 7K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 12 Si | 57 | 20MHZ/2.2~5.5V | -20°C ~85°C | 64 gep |R5E212AASDFPAUO-ND 694 5.56 4.69 
3USART, 1SSU*,12c | 34/-— | 57 | 20MHZ22~55V | -20°C~85°C | 64-LOFP |R5F212AASNFP#UD-ND® 666. 5.33. 4.50 

wy = - 20°C 85°C | 6A : 

oak =, = sacl ance aaa 3 USART, 1 12 3/a/— | 57 | 20MHZ/2.2-5.5V | -20°C - 85°C | 64-LOFP |R5F212ACSNFPAUO-ND@ 720. 576 486 
UART, SSU, S10, 2c | 3/4/— | 55 | 20MHz2.2~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-TFLGA |RSF212ACSNLG#U0-ND@ NEW! 8.60 7.04. ~~—~<5.94 
3/a— | 57 | 20MHZ/2.2-5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP [RSF212A7SDFPAU0-ND@ 614.492 415 
48k — | 25K | 42-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3 USART, 1 SSU*, 1 12¢ on anon | 64-LOFP [R521 2A7SNFP#UO-ND® 586. 469 ~~ ~3.96 
3/2/— | 87 | 20MHz/2.2~5.5V | -20°C~ 85°C | 4.1 oep |R5F212A7SNFAFUO-ND@ 586 469 3.96 
, ; : “onen amen | 64-LOFP |RSF212A8SNFP#UO-ND@ 614. 492~«4«45 
64K — | 3K | t2-ch 40-bit | 2chebit | 3USART,1SsU'1I2c | 3/2/— | 57 | 2oMbiz2.2~5.5v | -20°~a5%C | BATHE [REIT Re he Oia: “aee” - sade 
oe 1K | 7K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit UART, SSU, S10, 2c | 3/4 | 55 | 20MHz2.2~55V | -40°C~ 85°C | 64-LOFP |RSF212BASDFAFU0-ND@ NEW! 7.34. ~~+<5.88 —~<4.96 
2K | 7K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, [2C 3/a/— | 57 _| 20MHZ/2.2-5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |R5F212BASNFAAUO-ND@ 706565. 477 
“ac. as°c | ea-orp [ROFZT2BCSDFAUO-ND@ NEW! 7.86 6.29 5.31 
funk 1k | 7.5K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit UART, SSU, S10, 12c | 3/4/— | 55 | 20MHZ2.2 ~ 5.5V 7 RSF212BCSDFP#U0-ND@ NEW! 7.86 6.29 5.31 
20°C ~ 85°C | 64-LOFP |RSF212BCSNFAFUO-ND® NEW! 7.60 6.08 5.13 
2K | 75K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3USART, 1120 3a— | 57 | 20MHZ2.2-5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP |R5F212BCSNFPAU0-ND@ 760.608 5.13 
~40°C ~ 85°C | 64-LOFP |R5F212B7SDFAFU0-ND® NEW! 654. «5.24.~«<4.42 
asi 1k | 2.5K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit UART, SSU, S10, 2c | 3/4/— | 55 | 20MHZ2.2~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |R5F212B7SDFP#U0-ND® NEW! 6545.24 4.40 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP |R5F212B7SNFAUO-ND@ NEW! 626 5.01 4.23 
2K | 25K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | _3USART,1SSU*,112c | s/a/—| 57 | 20MHZ22~5.5V | -20°C- 85°C | 64-LOFP |R5F212B7SNFP#UD-ND® 626. 5.01 4.23 
1K | 3K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit UART, SSU, S10, 2c | 3/4/— | 55 | 20MHz2.2~5.5V | -40°C- 85°C | 64-LOFP |R5F212B8SDFA#U0-ND® NEW! 680 5.44. 4.59 
Ai 2K | 3K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU*,112c | 3/2/— | 57 | 20MHZ2.2~5.5V | -40°C - 85°C | 64-LOFP |R5F212B8SDFP#U0-ND® 680. 544459 
1K | 3k | 12-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit UART, SSU, S10, 2c | 3/4 | 55 | 20MHz2.2~55V | -20°C~85°C | 64-LOFP |R5F212B8SNFA#UO-ND® NEW! 654-524-442 
2K | 3K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU*,112c | 3/2/— | 57 | 20MHz2.2~5.5V | -20°C - 85°C | 64-LOFP |R5F212BSSNFP#UD-ND® 654. 5.24. «442 
96K 2K | 7K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU*,1/2c | 3/4/— | 73 | 20MHz2.2~5.5V | -40°C- 85°C | 80-LOFP |R5F212DASDFPAU0-ND@ 786.629. ~5.31 
128K 2K | 7.5K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, [2C 3/a/— |_73 | 20MHZ/2.2-5.5V | -20°C - 85°C | 80-LOFP |R5F212D0SNFP#U0-ND® 814. 6525.50 
48K 2K | 2.5K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | _3USART,1SSU*,1/2c | 34/— | 73 | 20MH222~5.5V | -20°C~ 85°C | 80-LOFP |R5F212D7SNFP#UD-ND® 680.544. 459 
64K 2K | 3K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU*,1/2c | 3/4/— | 73 | 20MHz2.2~5.5V | -20°C- 85°C | 80-LOFP |R5F212D8SNFPFUD-ND® 706565477 
16K — | 512 = = 2 UART 3/f/— | 27 | 8MHz/27~5.5V | -20°C~ 85°C | 32-LOFP |R5F212G4SNFPAUO-ND@ 450 360 2.80 
24K = 1K = = UART 3A/— | 27 | _8MHz2.7~5.5V | -20°C~ 85°C | 32-LOFP |RSF212G5SNFPAUO-ND@ NEW! 4794.26 ~~~3.20 
32K = 1K = = 2 UART 3A/— |_27 | _8MHz2.7~5.5V _| -20°C~ 85°C | 32-LOFP |R5F212G0SNFPAU0-ND@ 511409. ~~~3.18 
4K — | 256 = = 2 UART 3f/— |_15 | 8MHz27~5.5V _| -20°C 85°C | 20-SSOP |R5F212H1SNSPFUD-ND® 331265 2.06 
_ _ _ 8MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F212H2SDSP#U0-ND® NEW! 3.69. 3.46.~~~2.60 
a ee SUABT S/V— | 18 |—agnzie.7 ~5.5V | -20°C ~85°C | 20-SSOP | RSF2T2HOSNSPAUO-ND® 360288 2.24 
7 = hos UART 2— | 12 | 8MH227~5.5V _| -40°C 85°C | 20-SSOP |R5F212J0SDSP#U0-ND@ NEW! 315 280 2.10 
TUART 2ni— | 12 | 8MHz2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |RSF212J0SNSPFUO-ND@ 286.229 ~+41.78 
8K = 1K | 9-ch., 10-bit = UART, SSI 2/3/— | 25 | 20MHz/2.2~5.5V | -20°C~85°C | 32-LOFP |RSF212K2SNFP#U0-ND® NEW! 479 ~~«4.26~=«S.20 
@ ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
M16C Family R&C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. i 100 
8K 1K 1K | 9-ch. 10-bit = UART, SSI 2/3/— | 25 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F212L2SNFP#U0-ND® NEW! 5.24 4.66 3.50 
16K 1K 1.5K | _9-ch. 10-bit = UART, SSI 2/3/— | 25 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -20°C ~ 85°C | 32-LOFP_|R5F212L4SNFP#U0-ND® NEW! 5.56 4.94 3.71 
30K _ 2k | 12-ch. 10-bit = UART, SIO, 126 3/2] at 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21206JFP#U1-ND® NEW! 5.34 4.28 3.61 
16MHz/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21206KFP#U1-ND® NEW! 5.84 4.68 3.95 
48K _ 25K | 12-ch. 10-bit = UART, S10, 12¢ 3/2): a 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21207JFP#U1-ND@ NEW! 5.84 4.68 3.95 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21207KFP#U1-ND@ NEW! 6.34 5.08 4.28 
6K = 3k | 12-ch. 10-bit -_ UART, SIO, 12 3/2! at 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21208JFP#U1-ND@ NEW! 6.34 5.08 4.28 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C} 48-LQFP |R5F21208KFP#U1-ND® NEW! 6.86 5.49 4.64 
30K 1K 2K | 12-ch. 10-bit _ UART, S10, 12 3/2): a 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP_|R5F21216JFP#U1-ND® NEW! 6.34 5.08 4.28 
16MHz/3.0 ~5.5V__ | -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21216KFP#U1-ND@ NEW! 6.86 5.49 4.64 
48K 1K 2.5K | 12-ch. 10-bit = UART, SIO, 12C 3/ai— | 1 16MHz/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21217KFP#U1-ND@ NEW! 7.36 5.89 4.97 
64K 1K 3k | 12-ch. 10-bit = UART, SIO, 12C 3/2) a 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21218JFP#U1-ND® NEW! 7.36 5.89 4.97 
16MHz/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21218KFP#U1-ND® NEW! 7.86 6.29 5.31 
96K _ 5k | 12-ch. 10-bit = UART, SIO, 12C, CAN 3/21 at 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP_|R5F2122AJFP#U0-ND® NEW! 7.52 6.02 5.08 
16MHz/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F2122AKFP#U0-ND® NEW! 8.00 6.40 5.40 
128K = 6K | 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, 12C, CAN 3/2] at 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F2122CJFP#U0-ND@ NEW! 8.00 6.40 5.40 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F2122CKFP#U0-ND® NEW! 8.48 6.79 5.73 
20MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP R5F21226DFP#U0-ND® NEW! 6.14 4.92 415 
32K _ 2K | 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, 12C, CAN 3/ai— | 41 R5F21226JFP#U1-ND® NEW! 6.34 5.08 4.28 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21226KFP#U1-ND@ NEW! 6.86 5.49 4.64 
; 20MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP R5F21227DFP#U0-ND® NEW! 6.40 5.12 4.32 
48K _ 2.5K | 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, 12C, CAN 3/ai— | 41 R5F21227JFP#U1-ND® NEW! 6.86 5.49 4.64 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21227KFP#U1-ND® NEW! 7.36 5.89 4.97 
; OMHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP R5F21228DFP#U0-ND® NEW! 6.66 5.33 4.50 
64K = 3K | 12-ch. 10-bit = UART, SIO, 12C, CAN 3/ai— | 1 R5F21228JFP#U1-ND@ NEW! 7.36 5.89 4.97 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21228KFP#U1-ND@ NEW! 7.86 6.29 5.31 
96K 1K 5K | 42-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C, CAN 3/2) a 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F2123AJFP#U0-ND® NEW! 8.48 6.79 5.73 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LQFP |R5F2123AKFP#U0-ND® NEW! 8.96 77 6.05 
428K 1K 6k | 42-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C, CAN 3/2) a 20MHz/3.0 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5SF2123CJFP#U0-ND® NEW! 8.96 7.7 6.05 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LQFP |R5F2123CKFP#U0-ND® NEW! 9.46 7.57 6.39 
; 20MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 95°C | 48-LOFP R5F21236DFP#U0-ND® NEW! 6.54 5.24 4.42 
32K 1K 2K | 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, 12C, CAN 3/ai— | AI R5F21236JFP#U1-ND® NEW! 7.36 5.89 4.97 
16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 48-LQFP |R5F21236KFP#U1-ND® NEW! 7.86 6.29 5.31 
5 7 f R5F21237DFP#U0-ND® NEW! 6.80 5.44 4.59 
48K 1K 2.5K | 12-ch. 10-bit = UART, SIO, 12C, CAN 3/ai— | 41 eONHEA O28" | AOC Bo) Ne COre R5F21237JFP#U1-ND@ NEW! 7.86 6.29 5.31 
Flash 16MH2/3.0 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C} 48-LQFP |R5F21237KFP#U1-ND® NEW! 8.38 6.71 5.66 
64k 1K | 3k | 12-ch 10-bit | — UART, SIO, 12¢, CAN | 3//— | 41 | 20MHz3.0~5.5v | -40°c - 85°C | 48-Larp |ROF21238DFP#FUO-ND@ NEW! EE ee 
R5F21238JFP#U1-ND@ NEW! 8.38 671 5.66 
_ . sil _ e442 __ - -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21244SDFP#U0-ND® 4.82 3.86 3.26 
16K 1K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/ 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21244SNFPU0-ND@ 513 rer 3.20 
_ a hi _ * 412 _ = -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21246SDFP#U0-ND® 5.10 4.08 3.45 
32K 2K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/ 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21246SNFPU0-ND® 4.82 3.86 3.26 
_ o oe _ 4 12 ie 7 -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21247SDFP#U0-ND® 5.60 4.48 3.78 
48K 2.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/- 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21247SNFP#U0-ND@ 534 4.28 3.61 
_ 7 ie _ * 412 _ 2 -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21248SDFP#U0-ND® 5.80 4.64 3.92 
64K 3K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/ 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21248SNFPU0-ND® 5.60 4.48 378 
: iat = 442 me “2 -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21254SDFP#U0-ND® 5.22 4.18 3.53 
16K 2K 1K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/ 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21254SNFPU0-ND@ 4.96 3.97 3.35 
7 re = * 412 _ _ -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21256SDFP#U0-ND® 5.46 4.37 3.69 
32K 2K 2K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/ 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21256SNFPU0-ND® 5.20 4.16 351 
e isi = * 412 fe : -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5SF21257SDFP#U0-ND® 6.00 4.80 4.05 
48K 2K 2.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/ 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21257SNFPU0-ND® 5.74 4.60 3.88 
? iG ae * 412 = s -40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21258SDFP#U0-ND® 6.26 5.01 4.23 
64K 2K 3K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/2/- 44 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21258SNFPU0-ND® 6.00 4.80 4.05 
_ © sii _ e442 oe “ -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21262SDFP#U0-ND® 4.79 3.84 2.99 
8K 500 | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/1/ 28 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21262SNFPU0-ND@ 450 3.60 2.80 
4 hi _ * 412 Bel m -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21264SDFP#U0-ND® 5.11 4.09 3.18 
16k — | ak | 10h. 10-bit 2USART, 1SSU", TIC | 3//— | 28 | 20MHZ/22~5.5V | oos¢ _ gee | 32-LOFP |R5F21264SNFP#U0-ND® 479 3.84 2.99 
12-ch. 10-bit = UART, SIO, 12C 3/i/— | 25 20MHz/2.2 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21264SYFP#U0-ND@ NEW! 5.04 4.04 3.41 
_ u Ki = * 412 be, . -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |RSF21265SDFP#U0-ND® 5.40 4.32 3.36 
24K 1.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/1/ 28 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21265SNEP#U0-ND® 544 409 318 
_ iY Lai = #412 je 7 -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21266SDFP#U0-ND® 5.06 4.05 3.42 
32K 1.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/1/ 28 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21266SNEP#U0-ND® 5.40 432 3.36 
. hg -_ #412 i . -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21272SDFP#U0-ND® 5.24 4.20 3.27 
8K 2K 500 | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/1/ 28 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21272SNEP#UO-ND® 4.95 3.96 3.08 
" or _ 2 412 iz Z -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21274SDFP#U0-ND® 5.56 4.45 3.46 
16K ete gt] | deers Mae BUSART, 1S8U", 11°C | S//— | 28 | 20MH222~5.5V | oosc _ asec | 32-LOFP |R5F21274SNFP#U0-ND@ 524 4203.27 
1K 1K_| 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/i/— | 25 20MHz/2.2 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 32-LOFP_|R5F21274SYFP#U0-ND@ NEW! 5.60 4.48 3.78 
. -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21275SDFP#U0-ND® 5.20 4.16 3.51 
e 7 = * 4 12 — o 
24K 2K 1.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/1/ 28 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21275SNEP#UO-ND® 556 4.45 3.46 
A -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21276SDFP#U0-ND® 5.46 4.37 3.69 
Ne | = * 4 12 — ~ 
30K 2K 1.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1¢C 3/1/ 28 20MH7z/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21276SNEP#U0-ND® 5.20 416 354 
1K 1.5K | 12-ch. 10-bit = UART, S10, 12C 3//— | 25 20MHz/2.2 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21276SYFP#U0-ND® NEW! 5.80 4.64 3.92 
8K = 500 | 4-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*, 1 12C 3/i/— | 16 20MHz/2.2 ~5.5V __| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21282SDSP#U0-ND@ 4.21 3.37 2.62 
16K 1K 1K | 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 12C 3/i/— | _ 16 20MHz/2.2 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21284SDSP#U0-ND® 4.50 3.60 2.80 
2K 1K_| 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 112 3/i/— | 16 20MHz/2.2 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21294SDSP#U0-ND@ 4.95 3.96 3.08 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 
740 Family 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
36K i 1K_| 8-ch. 10-bit = 2 USART 2/a/— |_29 8MHz/2.2 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C_|36-SSOP | M37542F8FP#U0-ND® 8.64 6.92 5.84 
Flash 16K = 512 | 8-ch. 8-bit CAN, SSIO, UART 3/aj— _|_ 35 10MH2/4.0 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C _| 44-QFP_|M37630E4FP#U3-ND® NEW! 15.71 14.66 13.62 
32K = 1K = = 3 USART, 1 USB 3/2/— |_ 66 24MHz/3.0 ~ 5.25V_| -20°C ~ 70°C_| 80-LQFP_|M37641F8HP#U0-ND® 10.80 9.72 8.62 
OTP 24K = 512 | 8-ch. 8-bit = 1 USART 3/2/— |_ 38 8MH2/1.8 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C _| 64-LOFP_|M38C13EGHP#U0-ND@ 6.80 5.44 4.59 
Flash 60K = 2K | 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/2i— | 51 8MH2/1.8~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M38C29FFAFP#U0-ND® 9.90 7.92 6.69 
RoHS Compliant *SSU =SPI® (Continued) 


752 (T091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z2ENESAS Microcontrollers 


740 Family (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. a 25 100 
A a op | 64-LOFP | M38D24G4FP#U0-ND@ 4.79 3.84 2.99 
16K = 625 | 8-ch. 10-bit _ 2 USART 4/6/— | 51 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 64-LOFP | M38D24G4HP4U0-NDe 479 3.84 2.99 
, = op | 64-LOFP | M38D24G6FP#U0-ND® 5.11 4.09 3.18 
24K _ 625 | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 51 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 64-LOFP | M38D24G6HP#U0-ND@ 511 4.09 318 
A . e 80-QFP | M38D58G8FP#U0-ND® 5.34 4.28 3.61 
QzROM 32K _ 1.5K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38D58G8HP#U0-ND® 5 34 4.98 361 
: e 5 80-QFP | M38D59GCFP#U0-ND® 5.60 4.48 3.78 
48K — 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38D59GCHP#U0-ND@ 5.60 4.48 378 
A a a 80-QFP | M38D59GFFP#U0-ND® 5.84 4.68 3.95 
60K _ 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38D59GFHP#U0-ND@ 5 84 468 3.95 
Flash 32K = 2K_|_8-ch. 10-bit = 1 USART 3/-/— |_ 44 8MHz/3.0 ~ 5.2V -20°C ~ 85°C_| 64-LQFP | M38K29F8LHP#U0-ND@ 9.80 8.81 7.81 
QzROM 60K a 2K_| 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4/— | 56 16MHz/2.7 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 64-QFP_| M38039FFHFP#U0-ND® 9.86 7.89 6.66 
Flash 60K — 2048 | 16-ch. 10-bit_| 2-ch. 8-bit S10, UART 4ni— | 56 16.8MHz/2.7 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 64-LQFP_| M38039FFLHP#U0-ND® NEW! 9.60 7.68 6.48 
60K — 2048 | 16 ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit S10, UART. 4/— | 56 16MHz/1.8 ~ 5.5V__| -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M38039G4HKP#U0-ND@ NEW! 4.66 4.14 3.11 
48K = 2K_| 16-ch. 10-bit_| 2-ch. 8-bit 3 UART. 4ni— | 56 16.8MHz/2.0 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C _| 64-LQFP_| M38039GCHHP#U0-ND® 5.40 4.32 3.36 
; F 5 op | 64-LOFP | M38039G4HHP#U0-ND® 3.96 3.17 2.47 
16K _ 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4i/— | 56 16.8MHz/2.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 64-SDIP |M38039G4HSP#U0-ND} 551 444 3.43 
64-LQFP | M38039G6HHP#U0-ND® 4.21 3.37 2.62 
24K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4i/— | 56 16.8MHz/2.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M38039G6HKP#U0-ND® 4.32 3.46 2.69 
QzROM 64-SDIP_| M38039G6HSP#U0-ND® 6.14 4.12 3.47 
64-LQFP | M38039G8HHP#U0-ND® 4.48 3.59 2.79 
32K _ 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4n/— | 56 16.8MHz/2.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G8HKP#U0-ND® 4.59 3.68 2.86 
64-SDIP_| M38039G8HSP#U0-ND® 5.38 4.31 3.64 
‘ F e op | 64-LOFP | M38039GCHKP#U0-ND® 5.56 4.45 3.46 
48K _ 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4i/— | 56 16.8MHz/2.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 64-SDIP. | M38039GCHSP#U0-ND@ 640 512 4.32 
A 2 4ni— | 34 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M38503G4AFP#U1-ND® 3.89 3.12 2.43 
ess eee (ed fea S eats zUART 4—i—| 34 | 12.5MHa/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-DIP_|M38503G4ASP#U1-ND@ 511 4093.48 
Flash 32K _ 1K | 9-ch. 10-bit = 2 USART 4/—I— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M38507F8AFP#U1-ND® 8.80 7.04 5.94 
. op |42-SSOP | M38588GCFP#U0-ND® 5.34 4.28 3.61 
QzROM 48K — 1.5K = = 2 USART 4ni— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 42-SDIP. |M38588GCSP4U0-ND@ 610 4.88 412 
. ; a : 80-QFP | M38869FFAGP#U0-ND® 9.08 8.16 7.24 
Flash 60K _ 2K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART 4—I—| 72 10MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38869FFAHP#UU-ND® 14.48 13.51 1255 
ROMless = = 148K = = 3 UART, 1 USART, 1 [2C —/4/4 | 132 266MHz/1.2V -20°C ~ 70°C | 449-BGA | R8A77220AC266BGV-ND® 35.36 33.00 30.65 


SuperH™ Family 


SuperH is an embedded RISC developed for high performance, miniaturization and performance per power consumption (MIPS/W). We are developing CPU cores for a wide range of applications and functions and have many 
products. Our product lines include the series with SH-2 as the CPU core with on-chip large capacity flash memory and peripheral functions such as timer, serial and AD converter, and the series with SH-3 and SH-4 as the CPU 
core which enable high-speed data processing and come equipped with cache and MMU. Additionally, there is lineup of series with SH2-DSP and SH3-DSP as the CPU core, which have full DSP functions and an emphasis 
on multimedia processing and communications processing. Currently available series (products) also have lots of features such as low power mode, contributing to low power consumption and miniaturization for application 
hardware. Various versatile operating systems and development tools have been improved and, crucially, more efficient development can be achieved. 


SH Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
4K = —_ 3 USART, IrDA —l2l—| 78 | 100MHz/1.4~1.6V | -20°C ~ 75°C |176-LFBGA|D17618RBG100V-ND® 14.81 13.34 11.83 
8K | 8-ch. 10-bit _ AUSART. IDA, —/5/— | 106 | 50MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 114-LOFP |HD6417145F50V-ND® 11.02 9.90 8.78 
Smart Card, 1 12C 
ee rere: er _ 100MHZ/3.3V ee _ogp |D6417709SF100BV-ND® 2157 20.14 18.70 
ROMless | | — = Sey TOE eon OO kaos gS.) 38 137MHz/3.3V 20°C ~ 78°C | 208-0FP le 447709SF133BV-ND@ 23.72 2214 20.56 
_ _ 2 UART, 2 SSU,* I-13 | 24 200MHz/1.5V -20°C ~ 75°C | 256-QFP |HD6417710FV-ND@ 23.93 22.33 20.74 
16K 2 Ethernet 
G-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUART, 2 USB, 13 | 104 | te7mHztgv | -20°¢ ~ 75°¢ | 249°BGA |in¢417727BP160cv-ND® 35.93 33.53 31.14 
Smart Card 240-BGA 
Flash | 256K = 12K | 16-ch. 10-bit = 3 USART, IrDA, 1 CAN —/5i— | 69 | 50MH2/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP |HD64F7047F50V-ND® 19.04 17.77 16.50 
Ki = 9 | gee |, 265 , onc. asec | 100-TOFP |DS70830ANS0FTV-ND@ NEW! 10.87 9.77 8.66 
paiiess iek Seto pelaet Ee MU) ggg | BOMHZ/4.5 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 1) | orp |ps70850AD80FPV-ND® NEW! 13.68 12.77 (11.86 
; 5 | DS76190B125BGV-ND@ 18.09 16.89 15.68 
_ _ 4 USART, IrDA —/2— | 78 |125MHZ/1.71 ~ 1.89V | -20°C ~ 70°C 176-LFBGA\ ee oo oepay-NDe Hae AV 7d 4eaa 
SH-2 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
, on. yeep | 112-QFP | HD6417014F28V-ND® 1259 11.75 10.91 
3K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —13/— 43 | 28.7MHz/4.5 ~5.5V | -20°C~75°C | 145 a6 | uneat7o14RF2aV-NDe iakay tive “ane 
; 16.7MHZ/3.0~3.6V |... eon | 112-QFP | HD6417040AVCFI6V-ND® 18.66 17.42 16.18 
a oP CIOS 2 USART, ItDA ie 82 | og 7mnzas~s.sv | @O°~ 75°C | s1o-0RP | HD6417040ACF28V-ND® 21.75 20.30 18.85 
28.7MHZ/4.5 ~ 5.5V 144-QFP | HD6417041ACF28V-ND® 18.48 17.25 16.02 
4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —/5/— 82 | 28.7MHZ/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 144-QFP | HD6417041AF28V-ND® 18.48 17.25 16.02 
16.7MHz/3.0 ~ 3.6V 144-QFP_| HD6417041AVF16V-ND® 19.25 17.97 16.68 
: 4 USART, IrDA, 2, ; -20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD6417144F50V-ND@ 10.40 9.35 8.29 
si a Smart Card, 1 12¢ #5 82 | S0MHZ/3.0-3.6V | dose asec | 112-QFP | HD6417144FWSOV-ND® 11.02 9.90 8.78 
8k | 8-ch.10-bit | — 4 USART, IrDA, 15) 106 | SOMHZ3.0~3.ev | ~40°C ~ a5°C | 114-LOFP | HD6417145FWS50V-ND® 11.67 10.49 930 
Smart Card, 1 12C 
ROMless | — _ -20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17606BG100V-ND® 14.85 1334 11.83 
4K _ — 3 USART, IrDA —/-l— 78 | 100MHZ/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17606BGN100V-ND® 14.85 1334 11.83 
-40°C ~ 85°C |176-LFBGA | D17606BGW100V-ND@ 14.66 13.68 ~——-12.71 
-20°C ~ 75°C |240-LFBGA | HD6417615ARBPV-ND® 24.77 © 23.12 = 21.47 
8K _ _ 5 USART, IrDA —/4— 30 | 62.5MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | HD6417615ARFV-ND® 2190 20.44 18.98 
-20°C ~ 75°C | 208-LOFP | HD6417616SFV-ND® 24.77 23.12 21.47 
-20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17618ABG100V-ND® 23.85 22.26 20.67 
-20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17618ABGN100V-ND® 4110 38.36 35.62 
a — ~~ Sane EIDE a 78 | 10OMH2/1.4~1.6V | osc _ g5°¢ |176-LFBGA | D17618ABGW100V-ND® 45.00 42.00 39.00 
-40°C ~ 85°C |176-LFBGA | D17618RBGW100V-ND® 14.66 13.68 12.71 
on. aren |176-LFBGA | D17618RBG100V-ND® 14.81 13.34 11.83 
at 7 x SUSART, ItDA rae 71 | 10OMHZIS.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C 1176 eBca | D17618RBGN100V-ND 14.81 13.34 11.83 
Flash |_128K = 4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WOT, MTU, CMT| 82 | 28.7MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 112-OFP_ | HD64F7017F28V-ND® 24.00 22.40 20.80 
256K = 4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WOT, MTU, CMT| 82 | 28.7MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 112-OFP | HD64F7044F28V-ND@ 3942 36.80 34.17 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 753 


ztENESAS _ Microcontrollers 


SuperH™ Family SH-2 Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART WDT, MTU, CMT] 106 | 28.7MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 144-QFP | HD64F7045F28V-ND® 41.52 38.76 35.99 
256K 12K | 12-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WDT, MTU, CMT} 54 50MHz/4.0 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F7046F50V-ND® 18.11 16.90 15.70 
¥ et = * 412 WOT, MTU2, " -40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF70834AD80FTV-ND® 17.15 16.01 14.86 
EBs | een Ate SUSART, TSSUT MEG MTU2S, CMT 73 BOM DDN -20°C ~ 85°C | 100-TOQFP | DF70834AN80FTV-ND® 16.37 15.28 14.19 
WOT. MTU2 0°C ~ 50°C | 100-TQFP | DE70835RN80FTV-ND® 115.11 107.44 99.77 
512 _ 32K | 8-ch. 10-bit al 4 USART, 1 SSU*, 1 I2¢ MTU2S CMT 73 80MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF70835AD80FTV-ND® 22.01 20.54 19.08 
id -20°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF70835AN80FTV-ND® 20.00 18.67 17.33 
‘ WOT, MTU2, -40°C ~ 85°C | 112-LQFP | DF70844AD80FPV-ND® 18.60 17.36 16.12 
=e | 7 ‘= e412) , , a 
256K 16K | “Ben 40a AUBART LSS" alt MTU2S, CMT e BOMH2/3.0 + B.SY -20°C ~ 85°C | 112-LQFP | DF70844AN80FPV-ND® 16.91 15.78 14.66 
WOT, MTU2 0°C ~ 50°C | 112-LQFP | DE70845RN80FPV-ND® 115.11 107.44 99.77 
512K _ 32K | 8-ch. 10-bit al 4 USART, 1 SSU*, 1 12C MTU2S MT 84 80MHZ2/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 112-LQFP | DF70845AD80FPV-ND® 22.61 21.10 19.60 
i -20°C ~ 85°C | 112-LQFP | DF70845AN80FPV-ND® 20.54 19.17 17.80 
‘ WOT, MTU2, -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70854AD80FPV-ND® 20.00 18.67 17.33 
= | 7 ms 412) , : mn 
256K 1K Seen took a USART 1880" IEG MTU2S, CMT 108 SOMHZS.0 = 5:5V -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | DF70854AN80FPV-ND® 18.18 16.97 15.76 
0°C ~ 50°C | 144-LQFP | DE70855RN80FPV-ND® 114.21 106.60 98.99 
: WOT, MTU2, -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855AD80FPV-ND® 22.86 21.34 19.82 
- | — 4 2) : : 7 
Bech 10a SUSART Teo tlee MTU2S, CMT 1B: | BOM ZS Oe bsoY -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855AN80FPV-ND® 21.75 20.30 18.85 
512K _ 32K -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | DF70855RN80FPV-ND® 82.50 77.00 71.50 
WOT, MTU2 0°C ~ 50°C | 176-LQFP | DE70865RN80FPV-ND® 115.11 107.44 99.77 
16-ch. 10-bit | — 4 USART, 1 SSU*, 1 I2¢ MTU2S CMT 134 | 80MH2/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 176-LQFP | DF70865AD80FPV-ND® 24.77 23.12 21.47 
, -20°C ~ 85°C | 176-LQFP | DF70865AN80FPV-ND® 23.64 22.07 20.49 
32K = 8K | 8-ch. 10-bit = SCI —/8/— 23 50MH2/4.5 ~ 5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | DF71241NS5OFPV-ND® NEW! 9.64 7.72 6.51 
3 USART WDT, MTU2, CMT] 31 -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | DF71242D50FPV-ND® 12.42 11.16 9.90 
64K = 8K | 8-ch. 10-bit — SCI —/8/— 23 50MHZ2/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 52-VQFN | DF71242D50NPV-ND@ NEW! 12.42 11.16 9.90 
3 USART WDT, MTU2, CMT] 31 -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | DF71242N50FPV-ND® 12.21 10.97 9.73 
-40°C ~ 85°C | 48-LQFP | DF71243D50FPV-ND® 13.48 12.11 10.74 
Sue 128K = 8K | 8-ch. 10-bit _ 3 USART WDT, MTU2, CMT) 31 50MH2/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | DE71243NSOFPV-ND® 13.04 1190 10.55 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF71252D50FAV-ND® 13.36 12.00 10.64 
: -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF71252D50FPV-ND® 12.94 11.63 10.31 
64K = 8K | 8-ch. 10-bit — 3 USART WDT, MTU2, CMT] 45 50MH2/4.5 ~ 5.5V 9c - 85°C | 64-0FP | DF71252NSOFAV-ND® 1271 41.42 10.13 
-20°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF71252N50FPV-ND® 12.71 11.42 10.13 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF71253D50FAV-ND® 14.01 12.59 11.16 
r -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71253D50FPV-ND@ 14.01 12.59 11.16 
128K _- 8K | 8-ch. 10-bit =— 3 USART WDT, MTU2, CMT} 45 50MHz/4.5 ~ 5.5V 20°C - 85°C. | 64-QFP | DF71253NSOFAV-ND® 13.78 12.38 10.98 
-20°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF71253N50FPV-ND® 13.78 12.38 10.98 
44 -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | DF71364AD80FPV-ND® NEW! 20.42 19.06 17.70 
16K | 12-ch. 12-bit 12C, CAN, SCI, SSI Sti 57 80MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | DF71374AD80FPV-ND@ NEW! 12.81 11.51 10.21 
57 -20°C ~ 85°C | 100-LOQFP | DF71374AN80FPV-ND® NEW! 12.81 11.51 10.21 
‘ 4 USART, -20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD64F7144F50V-ND@ 18.11 16.90 15.70 
oe [seeder alt — Smart Card, 1 12¢ WOT, MTU, GMT) “82 BOMH2/3.0~3.6V -40°C ~ 85°C | 112-QFP | HD64F7144FW50V-ND@® 19.43 18.13 16.84 
as ~ 8K | 8-ch. 10-bit — SUSAR, WDT, MTU, CMT} 106 | 5O0MH7z/3.0 ~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-QFP | HD64F7145F50V-ND® 18.66 17.42 16.18 
Smart Card, 1 12C 
8k | &ch. 10-bit | — A USART: wor, MTu, cmt] 106 | somHz/3.0~3.ev. | -40°C ~ 85°C | 114-LaFP | HD64F7145FW5OV-NDe 1962 1832 © 17.01 
Smart Card, 1 12C 
F WOT, MTU2, -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | DF71464RD80FPV-ND® 18.00 16.80 15.60 
BR | Aece ADI SUSART MTU2S, CMT sf SOM2IA. = 8.5Y -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | DF71464RNSOFPV-ND® 18.00 16.80 15.60 
12K — — 3 USART, 1 SSU*, 1 CAN tla 73 64MH7z/3.0 ~ 3.6V |-40°C ~ 125°C] 100-LQFP | DF71474AK64FPV-ND@ 58.35 54.46 50.57 
512K = 16K | 16-ch. 12-bit | — CAN, SCI, SSU —/8/0 57 64MH2/3.3 ~ 5.0V_ |-40°C ~ 125°C| 100-LQFP | DF71476AK64FPV-ND@ NEW! 53.55 49.98 46.41 
WOT, MTU2, 90°C ~ a5 ¥ | 
3 USART MTU2S, CMT 75 80MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | DF71491RN80FAV-ND® 20.63 19.25 17.88 
256K = 8K | 12-ch. 10-bit | — SCI Si 63 80MHz/4.0~5.5 | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF71491RY80FAV-ND@ NEW! 16.26 15.18 14.10 
WOT, MTU2, -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | DF71494RD80FPV-ND® 17.00 15.87 14.73 
a USABT MTU2S, CMT iS BONNETS bY -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | DF71494RNSOFPV-ND® 16.20 15.12 14.04 
ROMless = = 16K — _ 4 USART —/2/— 78 | 125MHz/1.71 ~ 1.89V| -20°C ~ 85°C |176-LFBGA | DS76190W125BGV-ND® 19.91 18.58 17.26 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 
SH-2A Series 
Memory| ROM | Data Flash} RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes | Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash__| 512K — 32K | 8-ch. 12-bit | 2-ch. 8-bit| 4 USART, 1 I2C WDT/MTU2/MTU2S/CMT | 75 160MH2/1.4 ~ 1.6V_| -40°C ~ 85°C] 144-LQFP | DF72115D160FPV-ND@ 32.21 30.06 27.92 
128K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4 USART, IrDA, 1 12C Aii— 79 | 200MHz/1.15 ~ 1.35V | -20°C ~ 85°C} 176-LQFP | DS72060W200FPV-ND® 25.50 23.80 22.10 
ROMless| — = 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit /8 USART, 3 12C, 2CAN 2/6/— 123 | 100MHZ/3.0 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C} 176-LQFP | DS72611RP100FPV-ND® 31.43 29.33 27.24 
32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit] 8 USART, 3 12C 2/6/— 123 | 120MH7z/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 70°C} 176-LQFP | DS72612RB120FPV-ND® 26.03 24.29 22.56 
32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit /8 USART, 3 12C, 2CAN 2/6/— 123 | 120MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 70°C} 176-LQFP | DS72613RB120FPV-ND® 28.20 26.32 24.44 
SH-3/SH-4/SH-4A Series 
Memory | ROM | DataFlash) RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. i 25 100 
ss op | 240-BGA |D6417709SBP167BV-ND® 29.54 27.57 25.60 
ASMMbeL Rea aN 20 CTS 208-LQFP | D6417709SF167BV-ND® 26.82 25.04 = 23.25 
2 UART, = F y 
8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Shah Cai IDR 11/3 96 133MHz/1.8 ~3.3V_ | -20°C ~ 75°C 208-QFP | HD6417709AF133B-ND 30.23 28.21 26.20 
: 208-QFP | HD6417709AF133BV-ND® 25.43 23.73 22.04 
16K 200MH7z/2.0 ~ 3.3V_| -20°C ~ 75°C | 208-LQFP | D6417709SHF200BV-ND® 31.32 29.24 27.15 
ROMless 12C, Smart Card, USB, 2 UART| —/9/3 | 110 | 133MHz/1.5 ~ 3.3V_| -20°C ~ 70°C | 256-BGA |HD6417720BP133CV-ND® 32.55 30.38 28.21 
6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, 1 UART, —i3 | 104| 160mHz/1.9~3.av |-20°C ~ 75°C | 240-BGA |HD6417727BP100CV-ND® 39.30 36.68 34.06 
Smart Card, USB 
+ UART. 133MHz2/1.8 ~ 3.3V 208-LQFP | D6417729RF133BV-ND® 26.82 25.04 = 23.25 
8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card ‘IDA —/1/3 96 | 133MHz/1.8 ~3.3V | -20°C ~ 75°C | 208-QFP | HD6417729RF133B-ND 26.82 25.04 = 23.25 
: 200MH7z/2.0 ~ 3.3V 208-QFP | D6417729RHF200BV-ND@ 34.41 32.12 29.83 
_ _ _ 1 UART, 45 39 | 167MHZz/1.9 ~ 3.3V -20°C ~ 75°C 208-QFP | HD6417750F167-ND 45.30 42.28 39.26 
Smart Card 29 | 240MH7z/1.5 ~ 3.3V 256-BGA |D6417750RBP240DV-ND® 46.35 43.26 40.17 
RoHS Compliant *SSU =SPI® (Continued) 
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SuperH™ Family SH-3/SH-4/SH-4A Series (Cont.) 


2tENESAS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Memory | ROM | Data Flash) RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
og | 240MHZ/.5~3.3V | oo. _ 750 | 256-BGA |HD6417750RBP240-ND 38.63 36.05 33.48 
= = 1 UART, I-15 240MHz/1.5 ~ 3.3V 208-QFP_|HD6417750RF240-ND 34.86 32.54 30.22 
= Smart Gard 39 | 200MHz/2.0~3.3V | -20°C ~ 75°C | 256-BGA |D6417751RBP200DV-ND® 49.22 45.94 42.66 
2 
4-ch. 10-bit = SOAR ey coat ard: | 13 | 69 | 200MtHz/2.0~a.3v | -20°¢~ 75°C | 256-864 |D64177608P200ADV-NDe 49.88 46.55 43.23 
32K = = (2c, SCI, USB —l2— | 86 | 200MHz/2.0~3.3V | -20°C ~ 70°C | 256-BGA |R5S76700B200BG-ND NEW! 18.30 17.08 15.86 
16K | 4-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit 12C, SCI, SIO, SSI, USB | —/4/6 | 107 | 133MHz/1.5 ~3.3V_| -20°C ~ 75°C | 499-BGA |R5S77631Y266BGV-ND® NEW! 52.49 48.99 45.49 
ROMless | — _ 16K =— = (2c, SSU*, Ethernet/USB__| —/—/6 |_77 324MH7/3.3V -20°C ~ 75°C | 404-BGA | R5S77640N300BG-ND 4913 45.85 42.58 
-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit . SCI, SIO, SSI, —/All 7 5~3.3V_| -20°C ~ 75°C | 256- 77. -ND@ NEW! 15 2 f 
16K | 4-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bi 12C, SCI, SIO, SSI, USB /4/6 | 107 | 133MHz/1.5 ~ 3.3V_| -20°C ~ 75°C | 256-CSP_|R8A77210C133BAV-ND: 30.1 28.14 26.13 
2 
148K _ _ i SESE TIR Ce —/4/3 | 99 | 266MHz/1.2~3.3V | -20°C ~ 75°C | 417-BGA | R8A77220AC266BAV-ND® 35.36 33.00 30.65 
16K | 4ch. 10-bit = SCI, SSU, USB, IrDA —/4/6 | 162 | 400MHz/3.0 ~ 3.6V_| -20°C ~ 70°C | 449-BGA | R8A77230C400BG#U0-ND@ NEW! 75.50 70.47 (65.43 
2 USART eA oea ’ R8A77800ANBGAV-ND® 75.00 70.00 65.00 
16h -_ -_ SCI, SIO, SPI, SSI TAB | 75 | AOOMHZ/1.25~ 3.3V | -20°C ~ 75°C | 449-BGA | es a77g00BNBGV-ND® NEW! 88.13 82.25 76.38 
128K = = 7 USART —/—7 | 109 | 600MHz/1.1 ~3.3V_| -20°C ~ 75°C | 436-BGA | R8A77850ADBGV#RDOZ-ND® 68.75 64.17 59.58 
= = S10, SPI, —/-7 0 ~ 3. -20°C ~ 75° 9- 5 -ND@ NEW! il i ; 
8K SCI, S10, SPI, SSI /: 108 | 400MHz/3.0 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 449-BGA_|R8A77850BDBGV#RDOZ-ND: 120.00 112.00 104.00 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 
Tools 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Kits — Evaluation, Development, and Starter Development Emulator Base Unit H8/300L.. £63800-ND 7734.22 
Development Evaluation Kit H8SX/1657.. 3DK1657-ND 270.00 On Chip Debug Emulator ............ HS0005KCU01H-ND 1470.00 
Development Evaluation Kit H8S/2218 . 3DK2218-ND 418.25 On Chip Debug Emulator with Trace. HS0005KCU02H-ND 2430.00 
Development Evaluation Kit H8S/2218 . 3DK2218-SS-ND 1020.00 On Chip Debug Emulator E10A Lite . HS0005KCU11H-ND 900.00 
Development Evaluation Kit H8/38076R.. 3DK38076-ND 267.68 Emulator Base Unit H8S/2168.. HS2168EP161H-ND 8299.20 
Development Evaluation Kit H8/38086R. . 3DK38086R-ND 235.20 Emulator Base Unit H8S/2214 HS2214EPI62H-ND 7710.00 
Development Evaluation Kit H8S/2215 . EDK2215-ND 366.24 Emulator Base Unit H8/3664 ... HS3664EPI62H-ND 5910.00 
Development Evaluation Kit H8S/2215 . EDK2215R-ND 403.20 Compact Emulator for M16C/26A/28/29 . M30290T2-CPE-ND@ 1620.00 
Development Evaluation Kit H8S/2239 . EDK2239-ND 366.24 Compact Emulator for M16C/Tiny...... M30290T2-CPE-HP-ND 1829.23 
Development Evaluation Kit H8S/2282 . EDK2282-ND 366.24 Compact Emulator for M16C/26A/28/29 . M3062PT3-CPE-3-ND@ 1860.00 
Development Evaluation Kit H88/2329 . aul easel) 319.20 Emulator Base Unit M16C/60... M3062PT3-RPD-E-ND 3777.20 
Development Evaluation Kit H8S/2378 . EDK2378-ND 504.00 Compact Emulator for M16C/80 M30800T-CPE-ND@ 1995.00 
Development Evaluation Kit H8S/2398 . EDK2398-ND 504.00 Emulator Base Unit M16C Platform . PC7501-ND 6727.50 
Dovelopmene eval aonb HeSiebee. sucess) ead Compact Emulator for H8/3664 ROE436640CPE10-ND 2457.00 
Development Evaluation Kit H8/3069 EDK3069-ND 588.00 Compact Emulator for H8/TINY ROE436640CPE20-ND 2457.00 
Development Evaluation Kit H8/3687... EDK3687-ND 341.04 — - 
—— Compact Emulator for M16C/62P ROKZ1SNY003001R-ND 3593.13 
Development Evaluation Kit SH7145 ... EDK7145-ND 403.20 ie Ki i 
Development Evaluation Kit H8S/2674 EDOSK2674-ND 261 80 Emulator Personality Kit H8/3664 ... ROE436640CPE00-ND 2715.00 
2 : Emulator Personality Kit R8C/13 ..... ROE521000EPB00-ND 1215.00 
Heh en a Coes aune ait Emulator Base E8A for H8 and M16C ROEOOOO8AKCEOO-ND® 175.00 
Development E10A-USB 14-pin Cal HS0005PUU01H-ND 147.36 emulator Cora a a . iz ae Sn — 
7 7 mulator Personall u 13. al H 
Development Evaluation Kit M16C/26A. Gees oe Emulator Personality Kit R8C/17 . ROE521174CPEOO-ND 1935.00 
Development Evaluation Kit for M16C/62P QSK62P-ND 54.81 
Development Add-On Board RSK38347....... ROKOAPPBDBO10BE-ND 252.00 Emulator for R8C/18/19/1A/1B... ROES21174CPE10-ND® 1800.00 
Development RSK Add-On Board Ethernet and USB ROKOAPPBDBO20BE-ND 546.00 Emulator Personality Kit R8C/20-23. ROE5S21237CPEO0-ND® 1935.00 
Development Evaluation Kit M16C/26A ROK33026ASO00BE-ND 270.00 On Chip Debug Emulator RTA-FOUSB-MON-ND 60.86 
Development Evaluation Kit M16C/29 .. ROK330290S000BE-ND® 270.00 Accessories 
Development Evaluation Kit M16C/6NK ROK3306NKS001BE-ND 252.00 Development Emulator Accessory EGEIOEXT-ND 369.60 
Development Evaluation Kit M16C/62P. ROK33062PSO00BE-ND® 270.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP... EHB21480100B-ND 628.50 
Development Evaluation Kit M37542... ROK337542S000BR#ES-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP.... £HB22380100B-ND 554.40 
Development Evaluation Kit H8S/2215R.. R0OK42215RSO00BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP EHB23180100B-ND 586.32 
Development Evaluation Kit H8/38099 . ROK438099S000BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP.. FHB23280128-ND 925.20 
Development Evaluation Kit H8/38347 . ROK438347SO00BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP.. FHB26330128-ND 1267.20 
Development Evaluation Kit R8C/1B.... ROK5211B4SO00BE-ND 252.00 e iy 
Development Evaluation Kit R8C/13 ROK521134S000BE-ND 270.00 Emulator. PGB: Adaptor. 100-OFF ball Seidel 520180 
an . : Emulator PCB Adaptor 120-TOFP HS1650ECN61H-ND 1226.40 
Development Evaluation Kit R8C/23 . ROK521237S000BE-ND 270.00 Personality Kit H8SX/1650 .. HS1650EPH60H-ND 9456.30 
Development Evaluation Kit R8C/25. ROK521256SO00BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 100- HS2148ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit R8C/26-29 .. ROK521276S000BE-ND 252.00 mugee aplen1ORG : 
nae Emulator PCB Adapter 144-TQFP. HS2168ECN61H-ND 2766.40 
Development Evaluation Kit H8SX/1582F. ROK561582S000BE-ND 270.00 
Development Evaluation Kit H8S/1664F ROK561664SO00BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS2212ECH61H-ND 2912.70 
aa Emulator PCB Adapter 112-LFB HS2215ECB62H-ND 3370.86 
Development Evaluation Kit R8C/2D. ROK5212D8S000BE-ND 252.00 _ if 
fab Emulator PCB Adapter 120-TQFP. HS2215ECN61H-ND 2761.08 
Development Evaluation Kit SH7086 ROK570865S000BE-ND 336.00 Emulator PCB Adapter 120 TOFP HS2215RECN61H-ND® 3120.00 
Development Evaluation Kit SH7124 ROK571242S000BE-ND 270.00 P - - 
Development Evaluation Kit SH7203 ROK572030S000BE-ND 1554.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP... HS2218ECN61H-ND 3120.00 
Development Evaluation Kit CAN R8C/23. RCDK8C-ND 588.00 retas ies ae aoe Soa ee ease Srey 
i+ Ji w is a ‘mutator apter 4 ys A 
Development Evaluation Kit ZgBes 2.468 RZB-CC26F6 BRD-ND® “2p5.88 |_| Emulator PCB Adapter 144-OFP.. HS2398ECH1H-ND 1436.40 
Demo Kit ZigBee ZMD 900MHz....... RZB-ZMD16C-ZDK-ND 1190.00 Emulator PCB Adapter 144-QFP... HS2378ECH61H-ND 1822.10 
Development Evaluation Kit H8/38024 . SKP38024-ND 427.50 Emulator Personality Kit H8S/2633. HS2633ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit H8/38602R SKP38602-ND 127.50 Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS36014ECH61H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit H8/36077 . SKP36077-ND® 154.56 Emulator PCB Adapter 48-QFP . HS36014ECH6SH-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit H8S/2612 . US2612EDK1-ND 366.24 Emulator PCB Adapter 80-QFP .... HS36049ECH61H-ND 1620.00 
Development Evaluation Kit H8S/2623 . US2623EDK1-ND 693.84 Emulator PCB Adapter 64-QFP .... HS3664ECH61H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit H8/3068 US3068EDK1-ND 676.20 Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS3664ECH62H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit R8C/SPB YR8CSPB-ND® 94.53 Emulator PCB Adapter 48-QFP . HS3664ECH63H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit H8C/2378 . YLCDRSK2378-ND@ NEW! 924.00 Emulator PCB Adapter 48-QFP ... HS3664ECH64H-ND 1436.40 
Starter Kit M32C/87 .. ‘ R0OK330879S0001BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS3687ECH61H-ND 1620.00 
Software Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS3687ECH62H-ND 1620.00 
C Compiler H8 1 User RTA-HEWH8-1U-ND 7363.25 Emulator Personality Kit M16C/26 M30260T-EPB-GP-ND 1374.24 
C Compiler M16C 1 User... RTA-HEWNC30-1U-ND. 1363.25 Emulator Personality Kit M16C/26 M30262T-PTC-ND 570.00 
C Compiler M16C 1 User LAN RTA-HEWNC30-1UL-ND 1734.79 Emulator Personality Kit M16C/28 M30290T-EPB-HP-ND 1374.24 
C Compiler M32C 1 User... RTA-HEWNC308-1U-ND 1363.25 Emulator Personality Kit M16C/28 M30291T-EPB-HP-ND 1374.24 
C Compiler M32C 1 User LAN RTA-HEWNC308-1UL-ND 1734.79 Emulator Personality Kit M16C/62P . M3062PT-EPB-ND 1359.00 
C Compiler SH 1 User RTA-HEWSH-1U-ND 2693.25 Emulator Probe M16C/6N ........ M306NKT-EPB-ND 1710.00 
C Compiler SH 1 User LAN ; RTA-HEWSH-1UL-ND 2891.30 M16C/26 Socket Board (48-P6Q-A) . M3A-0286G01-ND 295.20 
Emulators Emulator PCB Adapter 100-LQFP. M3T-F160-100NSD-ND 381.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2100 ............. £62140-ND 8658.30 Emulator PCB Adapter 128-LOFP. M3T-F160-128NRD-ND 570.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2300 .. £62339-ND 9904.50 Emulator PCB Adapter 100-QFP.. M3T-FLX-100NRB-ND 728.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2633 £62633R-ND 9336.60 Emulator PCB Adapter 100-LOFP. M3T-FLX-100NSD-ND 780.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2678 £62678R-ND 11299.50 Emulator Accessory M3T-FLX100-R-ND 196.00 
Development Emulator Base Unit H8/3064.... £63064B-ND 9647.82 RoHS Compliant 
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G4 OPTICHRON 


Analog-to-Digital Converter 


Optichron’s high performance 14-bit, 80 to 125 MSPS data converter modules in BGA form factor powered by 
Turbolinear™ technology offer ultra-high linearity for designs requiring a critical boost in ADC performance. 
The advanced buffer-amplifier plus analog-to-digital converter modules not only provide system designers 
much-valued linearity but also a greater command of design trade-offs between speed, performance power 
dissipation and cost. 

By eliminating a key performance constraint, nonlinear distortion in the buffer amp and ADC, our ultra-linear 
modules, powered by our Turbolinear technology, offer design engineers high signal fidelity at very high signal 
frequencies while increasing system speed and improving analog performance. 


OM1400A-105 


This is a high-speed and high-performance analog-to-digital converter module optimized to achieve an 


The module has a sampling rate of 105 MSPS and is primarily built around Optichron’s Linearizer with 
Turbolinear technology in addition to a 14-bit AD6645 analog-to-digital converter and AD8351 buffer amplifier, 
which provides a buffered, single-ended 50 ohm input. 


The module output is a digitized signal optimized for up to 25 dB improvement in SFDR when sub-sampling 
signals in the 1st, 2nd, 3rd and 4th Nyquist zones. 


Features: 


¢ 14-bit resolution, 105 MSPS sampling rate * IF sampling to 205 MHz * 5 dBm full scale input power « Single- 
ended, 50 ohm analog input buffer * Selectable 2’s complement or binary outputs * 3.3V CMOS compatible 
* Output clock for data output latching * Module power dissipation: 2.8W * BGA footprint 


exceptionally high linearity when digitizing signals of very high IF. 578-1001-ND Evaluation Board $895.00 
eS Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
7 105 dB 6-Ch. Ad, 108 dB 8-Ch. DA, 
—— ‘CIRRUS LOGIC 192 kHz, 64-LOFP with Input MUX 598-1033-ND 18.48 16.63 | CS42448-CQZ 
CODEC 105dB 4-Ch. 24Bit A/D, 
108dB 8-Ch. 24Bit D/A, 192kHz, 598-1183-ND 16.85 15.17 | CS42888-CQZ 
f 12C and SPI, 64-LQFP 
CDB4265 Evaluation Board 110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
R . . ak DA Surround 24- Bit, 192 kHz 598-1035-ND 12.47 11.09 | CS42516-CQZ 
The CDB4265 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS4265 CODEC. System timing for 64-LQFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
Is, Left-Justified and Right-Justified interface formats can be provided by the CS4265, the CS8416, or by 710 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
a PCM I/O stake header with an external source connected. RCA phono jacks are provided for the CS4265 DA Surround 24-Bit 192 kHz. 598-1036-ND 14.18 42.76 | CS42518-CQZ 
analog inputs and outputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 64-LQFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
and CS4265. The Windows® software provides a GUI to make configuration of the CDB4265 easy. The 714 dB 2-Ch. AD. 114 dB 6-Ch 
software communicates through the PC’s serial port to configure the control port registers so that all features AD Surround 24-Bit, 192 kHz. 598-1037-ND 16.95 15.26 | CS42526-CQZ 
of the CS4265 can be evaluated. The board may also be configured to accept external timing and data 64-LQFP with S/PDIFRx ° 7 
signals for operation in a user application during system development. 114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
Features: * Coaxial and Optical Connections for CS4265 S/PDIF Transmitter Output *CS8416 S/PDIF DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1038-ND 21.00 18.90 | CS42528-CQZ 


Digital Audio Receiver * Header for external PCM serial audio I/O *3.3 V Logic Interface * Pre-defined 
Software Scripts * Windows Compatible Software Interface 


598-1001-ND (CDB4265) $540.00 


CDB4271 Evaluation Board 


This is an excellent means for evaluating the CS4271 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/ 
digital signal source, and analyzer, and power supplies. Windows PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4271 in control port mode. System timing can be provided by the CS4271, by the CS8416 
phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O stake header or by an on-board oscillator. RCA phono jacks are 
provided for the CS4271 analog outputs and inputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical 
connectors to the CS8416 and CS8406. Microsoft Windows® software provided a GUI to make configuration 
of the board easy. The software communicates through the PC’s parallel port to configure the hardware so 
all features can be evaluated. 

Features: ¢ Single-ended inputs * CS8406 S/PDIF digital audio transmitter * CS8416 S/PDIF digital audio 
receiver * Header for optional external configuration of CS4271 »* Header for external DSP serial audio I/O 
° 3.3V ~ 5.0V Logic Interface 


598-1003-ND (CDB4271) . $405.00 


CDB6422 Evaluation Board 


Provides an easy platform to evaluate the performance of the CS6422 echo cancelling IC in a target system. 
To facilitate evaluation, the board provides a wide selection of network interfacing options (analog telephone 
line, y-law/a-law PCM data, or analog RCA jack). The analog interfaces support both fixed and variable 
gain options to allow for level-matching with target hardware. The board includes a keypad and a DTMF 
generator to enable dialing on standard analog telephone systems. 


The board can operate from a single +12V power supply and can be used in a stand-alone configuration 
allowing for easy testing in car cellular hands-free applications. 


598-1160-ND (CO BG422) ic csnscrcncncenswsmaGedninesnagesianeseiauddadunincditeaadennalyekadeshieanaelix $375.00 


CDB48500 Evaluation Board 


The kit is composed of the CDB48500 customer development board and the CDB USB MASTER Control 
Board. It provides a practical platform for emulating a typical multichannel audio system application. The 
CDB USB MASTER is a USB control board used to interface the host PC to the CDB48500 board, and 
convert GUI commands into the serial control protocol required for configuring the CS485XX DSP, (2) 
CS42448 CODECs, and CS8416 S/PDIF receiver ICs. 


598-1284-ND (CDB48500-USB) ...cciccccisicssdessacerieteartariaasnadaviseacasavadscsasaed’ $250.00 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. il 25 Part No. 
AC97 CODEC - RoHS Compliant 

AC ‘97 with Headphone Amp, 
S/PDIF Transmitter, 20-Bit DAC, 598-1181-ND 9.02 8.02 | CS4202-JQZ 
18-Bit ADC, 48-LQFP. 

AC ‘97 for Portable Computing, 
Sample-Rate Converter, 
20-Bit Stereo DAC, 598-1182-ND 11.29 10.04 | CS4205-KQZ 
18-Bit Stereo ADC, 48-LQFP 

AC ‘97 2.1 Compatible Stereo 
Audio, 48-TQFP 598-1044-ND 761 6.77 | CS4299-JQZ 

Multi-Channel CODEC - RoHS Compliant 

102 dB, 2-Ch. AD, 105 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1027-ND 9.50 8.45 | CS42406-CQZ 
48-LQFP. 

110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1029-ND 12.45 11.21 | CS42418-CQZ 
64-LQFP, 6-Ch. with PLL 

114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1031-ND 19.18 1726 | CS42428-CQZ 
64-LQFP with PLL 

105 dB 6-Ch. AD, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 52-MQFP, TDM 598-1032-ND 1710 15.39 | CS42438-CMZ 


64-LQFP with S/PDIF Rx 


Stereo Audio CODEC - RoHS Compliant 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 48-LQFP 


with MUX, PGA and 598-1034-ND 910 8.09 | cS4245-caz 

Asynchronous Support 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 

Be GEN SIRDIE Te 598-1039-ND 8.86 788 | CS4265-CNZ 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 

DE TSSOP vith 3:5V Operation 598-1040-5-ND 666 5.55 | CS4270-C2ZZ 
108 dB AD, 114 dB DA, 24-Bit, 

192 kHz, 28-TSSOP with Oscillator | _598-1041-5-ND We = P| Cote e eee 
114 GB, 24 Bit, 192 kHz, 26-TSSOP | 598 1042-5-ND 12.70 1143 | cs4e72-czz 


with Oscillator 


Analog-to-Digital Converters 
CDB5381 Evaluation Board 


The CDB5381 evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5381 24-bit, stereo A/D 
converter. Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also 
included is a CS8406 digital audio interface transmitter which generates S/PDIF and ElAJ-340 compatible 
audio data. The digital audio data is available via RCA phono and optical connectors. 

Features: * Demonstrates recommended layout and grounding arrangements * CS8406 generates S/PDIF 
and EIAJ-340 compatible digital audio 


598-1008-ND (CDB5381) $405.00 


CDB5529 Evaluation Board and Software 


The CDB5529 is a tool designed to evaluate the performance of the CS5529 16-bit Analog-to-Digital 
Converter (ADC). The board includes an LT1019 voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 
driver/receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and 
the PC visa the firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5529’s registers. The CDB5529 
also includes software for Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain Analysis. 


Features: * RS-232 Serial Communication with PC * On-Board 80C51 Microcontroller * On-Board Voltage 
Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software ¢ Integrated RS-232 Test Mode 


598-1015-ND (CDBS529):2 ccss2cidsecanteqsdbencadaneiieecdcaciesnecsadeedeeaedttatiazacaeiatiaances $525.94 


CDB5534 Evaluation Board and Software 


The CDB5534U is a tool designed to evaluate the functionality and performance of CS5534. The board 
includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller controls the serial 
communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick and easy access 
to all of the CS5534’s registers and functions. This includes software for Data Capture, Time Domain 
Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain Analysis. 


Features: * USB Communication with PC * On-Board Microcontroller * On-Board Voltage Reference 
¢ Evaluation Software « Interface Header for External Microcontroller 


598-1016-ND (CDB5534U) $369.75 


CDB5571 and CDK5571 Evaluation Boards 


A versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5571 ADC (Analog-to- 
Digital Converter). The SPI serial port on the CDB5571 evaluation board is configured in Master mode and 
will start transmitting data after power-up upon reset. This evaluation board is designed to connect to your 
data capture system or will interface to the CapturePlus II data acquisition system available from Cirrus 
Logic. 

The CS5571 delta-sigma ADC produces fully settled conversions to full specified accuracy at 100kSps. This 
ability to produce fully settled conversions for every sample makes it suitable for converting multiplexed input 
signals. To help evaluate this feature, includes two single-ended analog inputs multiplexed into the CS5571. 
The multiplexer can be switched at the CS5571 ADC sample speed and the ADC will produce fully settled 
conversion data for each input channel. All evaluation board functionality for evaluating the CS5571 ADC is 
accessed through the connector interface and board-level options. 


598-1275-ND (CDB5571) — RoHS Compliant 
598-1279-ND (CDK5571) — CDB5571 with CapturePlus I] System — RoHS Compliant . 


. $135.07 
. $531.61 
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—=SScirrus Locic’ Analog-to-Digital Converters (cont) 
CDB5560 and CDK5560 Evaluation Boards 


A versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5560 ADC (Analog-to- 
Digital Converter). The SPI serial port on the CDB5560 evaluation board is configured in Master mode and 
will start transmitting data after power-up upon reset. This evaluation board is designed to connect to your 
data capture system or will interface to the CapturePlus II data acquisition system available from Cirrus 
Logic. The CS5560 delta-sigma ADC produces fully settled conversions to full specified accuracy at 50kSps. 
All evaluation board functionality for evaluating the CS5560 ADC is accessed through the connector interface 
and board-level options. 


(CDB5560) — RoHS Compliant 
(CDK5560) — CDB5560 with CapturePlus II System — RoHS Compliant. 


598-1273-ND 
598-1277-ND 


... $135.07 
... $531.61 


CDB5530U Evaluation Board 


An inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5530. The CS5530 
data sheet should be read and consulted when using the CDB5530U evaluation board. 

The evaluation board includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller 
controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick 
and easy access to all of the CS5530’s registers and functions. 

Includes software for data capture, time domain analysis, histogram analysis and frequency domain 
analysis. 


598-1158-ND (CDB5S590U) scr scistenidenicisensdrentstalsmarecanie ea eetaatuieneacreasiaeeacarcaads $369.75 


CDB5368 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS5368 24-bit, 192 kHz A/D converter. Evaluation requires 
only a digital signal analyzer, an analog signal source and a power supply. 

On-board DIP switches configure the CS5368 in Stand-Alone mode, avoiding the need for a PC. 

For Software-based device configuration, the Control Port mode is used by attaching a host PC to the 
Evaluation Board and executing the provided FlexGUI software. 


598-1157-ND (CDBSS68)) 2 csscscnsiedteas sendcaneanenna dtd > nnddaneapsnnasadebaaausadiaivadnnsatan’s $472.50 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 | Part No. 


Audio Analog to Digital Converters — RoHS Compliant 

2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

101dB dynamic range, sample rates to 200 kHz, 16-TSSOP SOS 108IES ND) 9.10 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

105dB dynamic range, sample rates to 200 kHz, 16-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 108dB 

dynamic range, sample rates to 192 kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 192 kHz, 24-SOIC 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 192 kHz, 24-TSSOP 
4-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 

216 kHz, 12C or SPI control, 48-LQFP 
6-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 

216 kHz, 12C or SPI control, 48-LQFP 
8-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 

216 kHz, 12C or SPI control, 48-LQFP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

120dB dynamic range, sample rates to 216 kHz, 24-SOIC 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

120dB dynamic range, sample rates to 216 kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

98dB dynamic range, sample rates to 

108 kHz, 12C control, 10-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

98dB dynamic range, sample rates to 

108 kHz, left-justified format, 10-TSSOP 


Industrial Analog to Digital Converters — RoHS Compliant 


True 12-bit precision, monolithic CMOS, 
7.20uS conversion time, excellent linearity, up to 
100kSps throughput rate, 44-PLCC 

True 14-bit precision, monolithic CMOS, 
14.25uS conversion time, 
56kSps throughput rate, 44-PLCC 

16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
8uS conversion time, 100kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 

16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
40uS conversion time, 20kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 

16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
8uS conversion time, 100kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 

16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
40uS conversion time, 20kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 

16-bit, 100Sps update rate, very low power consumption, 
single channel differential input, 
flexible serial output port, 20-SOIC 

20-bit, 100Sps update rate, very low power consumption, 
single channel differential input, 
flexible serial output port, 20-SOIC 

16-bit Delta-Sigma, differential input, 
up to 200Sps output word rate, 
ultra low power consumption, 16-SOIC 

Bridge transducer, 20-bit Delta-Sigma, 
up to 60Sps output word rate, dynamic excitation option, 
low power consumption, 24-SOIC 

16-bit Delta-Sigma, 2-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 
to 617Sps, single 5V supply, 20-SSOP 


8.09 | CS5340-CZZ 


598-1082-5-ND 10.50 9.34 | CS5341-CZZ 


598-1085-5-ND 12.37 11.00) CS5351-KZZ 


598-1086-5-ND 13.85 12.47 | CS5361-KSZ 


598-1087-5-ND 13.85 12.47) CS5361-KZZ 


598-1088-ND 22.65 20.39 | C$5364-CQZ 


598-1089-ND 24.35 20.56 | CS5366-CQZ 


598-1090-ND 29.21 24.67 | CS5368-CQZ 


598-1091-5-ND 32.22 = 27.21 | CS5381-KSZ 


598-1092-5-ND 32.22 = 27.21 | CS5381-KZZ 


598-1189-ND 5.55 4.63 | CS5343-CZZ 


598-1190-ND 5.55 4.63 | CS5344-CZZ 


598-1074-5-ND 48.72 43.85] CS5012A-BL7Z 


598-1075-5-ND 88.98 77.72 | CS5014-BL14Z 


598-1077-5-ND 84.64 73.94] CS5101A-BL8Z 


598-1078-5-ND 88.26 74.32) CS5101A-JL8Z 


598-1079-5-ND 78.58 66.18) CS5102A-BLZ 


598-1080-5-ND 68.89 58.02) CS5102A-JLZ 


598-1098-5-ND 25.31 21.38 | CS5507-ASZ 


598-1099-5-ND 27.50 23.22 | CS5508-BSZ 


598-1100-5-ND 19.83 17.85) CS5509-ASZ 


598-1102-5-ND 40.79 34.45 | CS5520-BSZ 


598-1103-5-ND 9.07 8.07 | CS5521-ASZ 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


1 


25 


Cirrus Logic 
Part No. 


24-bit Delta-Sigma, 2-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 
to 617Sps, single 5V supply, 20-SSOP 


598-1104-5-ND 


9.56 


(S5522-ASZ 


16-bit Delta-Sigma, 4-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 
to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP 


598-1105-5-ND 


9.53 


8.48 


CS5523-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 4-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 
to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP 


598-1106-5-ND 


11.21 


9.96 


CS5524-ASZ 


16-bit Delta-Sigma, single channel, multi-range, 4-bit output 
latch, three-wire serial interface, programmable output 
word rates, single +5V supply, 20-SSOP 


598-1107-5-ND 


8.59 


7.64 


(S5525-ASZ 


20-bit Delta-Sigma, single channel, multi-range, 4-bit output 
latch, three-wire serial interface, programmable output 
word rates, single +5V supply, 20-SSOP 


598-1108-5-ND 


10.26 


9.12 


CS5526-BSZ 


24-bit Delta-Sigma, 8-channel, scalable input span, 
three-wire serial interface port, eight selectable word rates 
up to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP 


598-1109-5-ND 


11.72 


10.42 


CS5528-ASZ 


16-bit Delta-Sigma, single channel, eight digital filters, 6-bit 
output latch, three-wire serial interface port, single 
conversion settling time, single or dual supplies, 20-SSOP 


598-1110-5-ND 


8.86 


7.88 


CS5529-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, single channel, digital gain scaling 
up to 40X, three-wire serial interface port, selectable 
word rates, high dynamic range, 20-SSOP 


598-1283-5-ND 


9.53 


8.48 


CS-5530-ISZ 


16-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 20-SSOP 


598-1111-5-ND 


12.91 


11.48 


CS5531-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 20-SSOP 


598-1112-5-ND 


13.95 


12.56 


CS5532-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 20-SSOP 


598-1113-5-ND 


18.68 


16.81 


CS5532-BSZ 


16-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 24-SSOP 


598-1114-5-ND 


13.31 


11.84 


CS5533-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 24-SSOP 


598-1115-5-ND 


14.55 


13.10 


CS5534-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 24-SSOP 


598-1116-5-ND 


19.25 


17.33 


CS5534-BSZ 


24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, fixed 
digital filter, simple serial interface, 
single +3.0V supply, 16-SSOP 


598-1117-5-ND 


9.94 


8.84 


CS5540-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, differential analog input, high throughput, 
20uS conversion time, 110dB signal to noise, 24-SSOP 


598-1265-5-ND 


18.18 


16.36 


CS5560-ISZ 


24-bit Delta-Sigma, single-channel, differential analog input, 
200uS conversion time, three-wire serial interface, 24-SSOP 


598-1269-5-ND 


13.95 


12.56 


CS5566-ISZ 


16-bit Delta-Sigma, single-channel, single-ended analog input, 
10uS conversion time, 3 or 4-wire serial interface, 24-SSOP 


598-1266-5-ND 


22.13 


19.92 


(S5571-ISZ 


Digital-to-Analog Converters 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


1 


25 


Cirrus Logic 
Part No. 


RoHS Compliant 


6-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, 
96dB dynamic range, 12S control, 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 


598-1046-5-ND 


3.10 


CS4334-KSZ 


16-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, 
96dB dynamic range, left justified control, 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 


598-1047-5-ND 


3.54 


CS4335-KSZ 


16-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, 
96dB dynamic range, right justified control, 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 


598-1048-5-ND 


3.54 


CS4338-KSZ 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, 
101dB dynamic range, Popguard Technology, 
Not recommended for new designs, 16-TSSOP 


598-1049-5-ND 


5.16 


CS4340-CZZ 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, 
digital volume control, 101dB dynamic range, on-chip 
digital de-emphasis, Popguard Technology, 16-TSSOP 

16-bit Delta-Sigma, single-channel, single-ended analog, 
input analog input, 5uS conversion time, 3 or 4-wire 
serial interface, 24-SSOP 


598-1050-5-ND 


598-1272-5-ND 


14.95 


13.46 


CS4341-CZZ 


CS5581-ISZ 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
105dB dynamic range, 12S control, filtered line-level 
outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 


598-1051-5-ND 


3.48 


2.90 


CS4344-CZZ 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
105dB dynamic range, left justified control, filtered 
line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 


598-1052-5-ND 


3.48 


2.90 


CS4345-CZZ 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
105dB dynamic range, right justified control, filtered 
line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 


598-1053-5-ND 


3.30 


CS4346-CZZ 


16-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
105dB dynamic range, right justified control, filtered 
line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 


598-1054-5-ND 


3.48 


2.90 


CS4348-CZZ 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
112dB dynamic range, on-chip 2Vrms line-level driver, 
digital volume control, Popguard Technology, 20-TSSOP. 


598-1055-5-ND 


6.63 


5.53 


(S4351-CZZ 


24-bit Delta-Sigme, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
102dB dynamic range, digital volume control, 
digital de-emphasis, Popguard Technology, 28-TSSOP 


598-1056-5-ND 


13.18 


11.72 


CS4360-DZZ 
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> CIRRUS LOGIC’ 
Digital-to-Analog Converters (cont.) 


Digi-Key Price Each 
Part No. al 25 


Cirrus Logic 


Description Part No. 


24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
103dB dynamic range, output mute control, digital 
de-emphasis, filtered line-level outputs, 
Popguard Technology, 20-TSSOP 


24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
114dB dynamic range, direct stream digital mode, 
volume control, matched PCM and DSD Analog 
output levels, 48-LQFP 


24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
103dB dynamic range, direct stream digital mode, 
volume control, TDM serial interface, 
ATAPI channel mixing, 48-LQFP 


24-bit Delta-Sigme, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
114dB dynamic range, direct stream digital mode, 
volume control, matched PCM and DSD analog 
audio outputs, 48-LQFP 


24-bit Delta-Sigme, 8-channel, up to 192 kHz sample rate, 
114dB dynamic range, direct stream digital mode, 
volume control, matched PCM and DSD analog 
audio outputs, 48-LQFP 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
108dB dynamic range, Not recommened 
for new designs, 20-TSSOP 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
114dB dynamic range, direct stream digital mode, 
volume control, single +5V supply, 
ATAPI mixing functions, 20-TSSOP. 


Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
PCM and DSD inputs, 120dB dynamic range, external 
muting control, volume control, 
stand-alone or I2C/SPI control, 28-TSSOP 


Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
109dB dynamic range, integrated PLL, muting control 
for individual channels, digital volume control, 
12C/SPI control, ATAPI mixing, 24-TSSOP 


Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
109dB dynamic range, integrated PLL, muting control 
for individual channels, digital volume control, 
12C/SPI control, ATAPI mixing, 24-TSSOP 


24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
106dB (A-wt) dynamic range, integrated line driver, 
2Vrms line-level output, stereo mute, analog low-pass 
filter, Popguard Technology, 20-TSSOP 


598-1057-5-ND 7.21 6.41 | CS4361-CZZ 


598-1058-ND 13.75 12.38 | CS4362A-CQZ 


598-1059-ND 13.07 11.62 | CS4364-CQZ 


598-1060-ND 14.10 12.69 | CS4365-CQZ 


598-1063-ND 19.78 17.80 | CS4385-CQZ 


598-1064-5-ND 7.24 6.44 | CS4391A-KZZ 


598-1065-5-ND 11.23 9.99 | CS4392-KZZ 


598-1067-5-ND 12.60 11.34 | CS4398-CZZ 


598-1184-5-ND 7.80 6.94 | CS4350-DZZ 


598-1185-5-ND 7.20 6.00 | CS4350-CZZ 


598-1186-5-ND 4.02 3.35 | CS4352-CZZ 


CDB4344 Evaluation Board 


This board is an excellent means for quickly evaluating the CS4344 24-bit, 10 pin stereo D/A Converter. 
The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
converter and will accept S/PDIF and ElAJ-340 compatible audio data. The board may also be configured to 
accept external timing and data signals for operation in a user application during system development. 


Features: * Demonstrates recommended layout and grounding arrangements * Header for external PCM 
audio 


598-1006-ND:  (CDB4944) iii cis cecsscaccsicssecanepancaadenisnassdesiaa cooatebsdecciaaansdzenssancid’ $337.50 


CDB4361 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS4361 24-bit, 20-pin, 6-channel D/A converter. Evaluation 
requires an analog signal analyzer, a digital signal source and a power supply. Analog line-level outputs are 
provided via RCA phono jacks. 


The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
converter and will accept S/PDIF and EIAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also 
be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system 
development. 


598-1153-ND (CDB4361) $472.50 


CDB4398 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS4398 24-bit, high performance stereo D/A converter. 
Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4398 
(stand alone operation is also available) and a power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA 
phono jacks and balanced XLR. 


The CS8414 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
converter and will accept S/PDIF, and ElAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also 
be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system 
development. 


598-1155-ND (CDB4998) iis secs stasdawasiscagiiwaeas ceria accearsseaieatenidaeaiaedaiapaniakeedd $472.50 


Portable Audio Converters 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. il 25 Part No. 
rowe HeLuphene Anacee: ete 598-1045-ND 6.78 5.65 | CS42L51-CNZ 
TEN POHL SEON OT 598-1191-ND 642 5.35 | CS53L21-CNZ 
PT BOWE GDORNEY abot 598-1187-ND 6.06 5.05 | CS43L21-CNZ 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


CDB42L51 Evaluation Board 


The CDB42L51 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42L51 CODEC. System timing 
can be provided by the CS8415, by the CS42L51 with supplied master clock, or b and I/O stake header 
with a DSP connected. RCA phono jacks are provided for the CS42L51 analog inputs and outputs. 1/18th 
inch jacks are also available for microphone input and headphone output. Digital data I/O is available via 
RCA phono or optical connectors. The Windows® software provides a GUI to make configuration of the 
CDB42L51 easy. The evaluation board may also be configured to accept external timing and data signals for 
operation in a user application during system development. 


Features: 


* MUX’s Analog Output * 8 ~ 96 kHz S/PDIF Interface *1/O Stake Headers * 1.8 ~ 3.3V Logic Interface 
¢ Layout and Grounding Recommendations 


598-1005-ND (CDB42ES1) heiscdccsmesssacisaaaheidancsdgiciabdedadesdahecabebednnseatanain halaman ins $742.50 


CobraNet™ 


The CobraNet solution leverages the rapid developments in the computer networking industry to provide an 
increasingly cost effective connectivity solution for audio professionals worldwide. It's based on the highly 
integrated CS1810xx CobraNet Silicon Series, providing an interface in the form of a compact, low power, low 
cost module. Featuring 8 or 16 simultaneous channels of digital audio input and output, the CM-2 is designed 
to be easily integrated into a wide variety of audio products such as signal processors, mixers, amplifiers, 
ceiling speakers and self-powered loudspeakers. 


Features: 


* 100BASE-TX Ethernet Interface - 100Mbps, full-duplex Ethernet, fully compliant with IEEE 802.3u Standard 
* Secondary 100BASE-TX Ethernet Interface - redundant network connection for fault tolerance »* Quad 
Synchronous Serial Output Ports - capable of supplying and receiving 8 or 6 channels * TFTP Support - 
firmware updates over the network * Low Latency - selectable 1.33, 2.66 or 5.33ms across network ¢ Status 
LEDs - Link, Activity and CobraNet conductor status for each Ethernet jack * Ability to send audio from any 
CobraNet interface to any other - unlimited addressing, unlimited capacity 


598-1007-ND Evaluation Board CS496122.. $2475.00 
598-1023-ND — Evaluation Board for CS44600 .. $786.38 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 

Description Part No. 1 25 Part No. 
Module CobraNet 1810 CM2 MT 598-1020-ND 141.75 — | CPB181022-CM2-MT 
Module CobraNet 4961 CM2 FB 598-1021-ND 15750 — | CPB496122-CM2-FB 
Module CobraNet 4961 CM2 MT 598-1022-ND 15750 — | CPB496122-CM2-MT 
2x2-Channel, 144-LQFP 598-1024-ND® 26.17 22.10 | CS181002-CQZ 
8x8-Channel, 144-LQFP 598-1025-ND® 2747 23.20 | CS181012-CQZ 
16x16-Channel, 144-LQFP. 598-1026-ND® 28.80 24.32 | CS181022-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1071-ND® 29.97 25.31 | CS496102-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1072-ND® 31.50 26.60 | CS496112-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1073-ND® 33.68 28.45 | CS496122-CQZ 


@ RoHS Compliant 


CDB8952 Evaluation Board 


Provides a platform for evaluating the CS8952 10 Base-T and 100 Base-X Transceiver. It is designed to plug 
into a transceiver test box via a standard 40-pin MII connector. System designers can use the CDB8952 to 
fully exercise the CS8952 without the time and expense of custom prototyping. Though the CBD8952 
is configured from the factory for 5V operation with the power supplied from the test box, it may also be 
configured for 3.3V MIl systems. The CDB8952 may be optionally configured with a fiber interface module 
for 100Base-FX testing. 

598-1162-ND 


(CDB8952T) $850.99 


CDB8130 Evaluation Board 


Fast and easy evaluation of the CS8130 infrared transceiver. The board contains an RS-232 level shifter and 
DB-9 serial connector to allow easy interfacing to a standard PC serial (COM) port. The board is shipped 
with a complete set of diagnostic and test software, as well as the Infrared Data Association Link Access 
Protocol (IrLAP) reference code. 


598-1161-ND (CDB8190) sicin densa ccinainidatsrdanlestdiaberdh sida hema ssbedaadeasgaeas Laeobdeadh $850.99 


Development Kits for 
ARM® Processors 


Digi-Key Price | Cirrus Logic 
Description Part No. Each | Part No. 
Engineering Development Kit for EP9302 Processor 598-1132-ND 312.50 | EDB9302A-Z 
Embedded Processor Development System 4 . 
for EP9312/EP9315 598-1144-ND 312.50 | EDB9315A-Z 
Embedded Processor Development 
System for EP9307 598-1133-ND 312.50 | EDB9307A-Z 
ERD-9307IPR Internet Protocol Radio 598-1281-ND 628.39 | ERD-9307IPR 
EDP7312 Development Kit 598-1209-ND 625.00 | EDB7312 
® 
ARM?® Processors 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
ARM720T Processor 598-1134-ND@ 21.98 19.78 | EP7312-CVZ 
ARM720T Processor 598-1135-ND@ 25.40 21.46 | EP7312-IVZ 
166MHz ARM920T Processor 598-1136-ND® 22.48 20.23 | EP9301-CQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1137-ND® 23.31 19.69 | EP9302-CQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1138-ND® 30.06 25.39 | EP9307-CRZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1139-ND® 41.72 35.23 | EP9315-CBZ 
ARM720T Processor 598-1210-ND 19.78 17.80 | EP7309-CB 
ARM720T Processor 598-1213-ND 17.78 16.00 | EP7309-CV 
@ RoHS Compliant (Continued) 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


—— 
————} . ® Power 
== CIRRUS LOGIC’ ARM® Processors (cont.) Measurement 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. ul 25 Part No. Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
ARM720T Processor 598-1214-ND® 18.23 16.41 | EP7309-CVZ Description Part No. 1 25 Part No. 
ARM720T Processor 598-1220-ND 21.85 19.67 | EP7311-CB 6-Channel Delta/Sigma ADC, 28-SSOP 598-1093-5-ND 8.61 766 | CS5451A-ISZ 
ARM720T Processor 598-1224-ND 19.65 1769 | EP7311-CV 
ARM720T Processor 598-1225-ND 23.93 21.54 | EP7311-CV-90 Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP 598-1094-5-ND 6.36 5.30 | CS5460A-BSZ 
ARM720T Processor 598-1226-ND® 25.56 21.59 | EP7311-IB Sinaia Bh BcBrectional 
ARM720T Processor 598-1230-ND 23.00 19.42 | EP7311-IV Ponce; ha eaecon 598-1096-5-ND 5.04 4.20 | CS5463-ISZ 
ARM720T Processor 598-1234-ND@ 24.20 21.78 | EP7312-CBZ pada tia 
ARM720T Processor 598-1235-ND 24.23 21.81 | EP7312-CR Single Phase Power/Energy IC ease r 
ARM720T Processor 598-1237-ND 2153 19.38 | EP7312-CV acne ascee SoBs1194-5-ND 5.79 4.83 | CS5464-1SZ 
ARM720T Processor 598-1238-ND 23.56 19.90 | EP7312-CV-90 : 
ARM720T Processor 598-1239-ND@ 23.96 20.24] EP7312-CVZ-90) Low Cost Power/Energy IC with eyemiat e 
ARM720T Processor 598-1240-ND 28.01 23.66 | EP7312-IB Pulse Output, 2-Channel, 24-TSSOP SEMEN) 4.59 oe CSEI661S2 
ARM720T Processor 598-1242-ND® 28.26 23.87 | EP7312-IBZ 7 
ARM720T Processor 598-1244-ND 31.75 26.81 | EP7312-IR-90 Single Phase Power/Energy IC, 598-1197-5-ND 6.15 5.13 | 085467-ISZ 
ARM720T Processor 598-1245-ND 25.16 21.25 | EP7312-IV 4-Channel, 28-SSOP 
ARM720T Processor 598-1246-ND 30.60 25.84 | EP7312-IV-90 
166MHz ARM920T Processor 598-1249-ND 23.94 20.22 | EP9301-IQ 
166MHz ARM920T Processor 598-1250-ND® 22.75 19.21 | EP9301-IQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1253-ND® 26.21 22.14 | EP9302-IQZ Eth ernet 
200MHz ARM9 Processor 598-1254-ND 30.06 25.39 | EP9307-CR 
200MHz ARMS Processor 598-1255-ND 34.88 29.45 | EP9307-IR Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
200MHz ARM Processor 598-1256-ND@ 34.88 29.45 | EP9307-IRZ Description Part No. 1 25 |Part No. 
200MHz ARM9 Processor 598-1257-ND 3764 31.79 | EP9312-CB 
200MHz ARM9 Processor 598-1258-ND@ 3764 31.79 | EP9312-CBZ LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1127-ND® 12.78 11.50 | CS8900A-CQ3Z 
200MHz ARM9 Processor 598-1260-ND@ 4214 35.59 | EP9312-IBZ LAN Controller, 5V, 100-LQFP 598-1128-ND@ 12.65 11.39 |CS8900A-CQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1261-ND 41.72 35.23 | EP9315-CB LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1129-ND® 17.15 15.44 |CS8900A-1Q3Z 
200MHz ARM9 Processor 598-1262-ND 4152 3737| EP9315-IB LAN Controller, 5V, 100-LQFP 598-1130-ND@ 1708 15.37 |CS8900-IQZ 
@ RoHS Compliant Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1205-ND 15.43 13.89 |CS8952-CQ 
and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
Di ital Am lifiers/Power Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1206-ND@ 15.43 13.89|CS8952-CQz 
g p Hons and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
Tech nology ® Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1207-ND 1758 15.82 |CS8952-I0 
and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver | 59 4908.NDe@ 1758 15.82 |CS8952-IQZ 
Description Part No. 1 25 Part No. and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
6-Channel Digital Amplifier Controller 598-1068-5-ND 9.45 8.51 | CS44600-CQZ @ RoHS Compliant 
8-Channel Digital Amplifier Controller 598-1070-ND 10.64 9.46 | CS44800-CQZ 
Multi-Bit A/D Real Time PSR Feedback 598-1069-5-ND 7.26 6.05 | CS4461-CZZ 
Digital TV Amplifier, 30W with intergated | 08 4964.ND aide 9.27 | C84525-CNZ Vol ume Control 
ADC 102cB, 48-QFN 
Quad Digital Amp Power Stage IC, 1074B, | 598.1188-ND 699 6.22 | CS44130-CNZ Digi-Key PriceEach _| Cirrus Logic 
SOW 48-QFN Description Part No. 1 25 | Part No. 
8-Channel Analog Volume Control, 
‘ 123dB, Single-Ended, 48-LQFP 598-1180-ND 28.87 24.38 | CS3318-CQZ 
Op Amp @Reel 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
cereal Enns Bie ant Interface and Sample Rate 
Single, Ultra Low Noise Op Amp, 2.1mA 125nVp-p | 598-1140-5-ND® 3.63 3.03 | CS3001-ISZ Cc rt 
Single, Ultra Low Noise Op Amp, 0.9mA 250nVp-p | 598-1142-5-ND® 3.63 3.03 | CS3011-ISZ 
Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 3.6mA 125nVp-p | 598-1141-5-ND® 5.46 4.55 | CS3002-ISZ onve ers 
Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 1.7mMA 250nVp-p | 598-1143-5-ND@ 5.46 4.55 | CS3012-ISZ ar ri . 5 
a Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Dual, Precision Low-Voltage, Low-Power Op Amp, De ipti Part Ni 1 25 Part Ni 
2.1mA, 8-SOIC 598-1145-1-ND@t 3.58 2.87 | CS3004-FSZR ep ee tabalhtes 
Dual, Precision Low-Voltage, Low-Power Op Amp, | 598-1146-1-ND@$ 3.58 2.87 | CS3014-FSZR 192kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP 598-1121-5-ND 6.80 6.05 | CS8406-CZZ 
1.0mA, 8-SOIC 598-1146-2-ND@t 4070.40/2,000__| CS3014-FSZR 192kHz Digital Receiver, 28-SOIC 598-1123-5-ND 9.80 8.72 | CS8416-CSZ 
Single, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, oi 5 e . wey , 
150dB, 8-QFN 598-1164-ND@ 3.03 253 €$3003-FNZ 192kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1124-5-ND 9.80 8.72 | CS8416-CZZ 
Single, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, Digital-Audio Sample Rate, 28-SOIC 598-1125-5-ND 31.43 26.55 | CS8420-CSZ 
1508, 8-S0IG eOSallLGsosN0 B55 9.11 | CS3003-FS 32-Bit Asynchronous Sample, 20-TSSOP |598-1126-5-ND 12.12 10.78 | C88421-CZz 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 2.1mA, 
150dB, 8-SOIC 598-1169-5-ND@ 5.13 4.28 | CS3004-FS 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 2.1mA, i 
180dB, 8-SOIC 598-1170-5-ND@ 465 3.88 | CS3004-FSZ Evaluation Board 
Single Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 0.5mA, for CS8416 and CS8406 
135dB, 8-QFN 598-1172-ND® 3.03 2.53 | CS3013-FNZ 
Dual. Low-Voltage, Low-Power, Op Amp. 1mA The CDB8416 is designed to allow easy evaluation of the CS8416 and CS8406. The board is designed for 
135cB, OFM , pep: R 598-1176-ND@ 4.65 3.88 | CS3014-FNZ easy connection to an Audio Precision or other digital audio test system. Input and output data may be set for 
Dual. Low-Volt Low-P Op Amp. imA either balanced using the XLR connectors or unbalanced using the coax or optical connectors. Windows PC 
vaeay BESOIe NED ED ANG 598-1178-5-ND@ 465 3.88 | cS3014-FSZ software provides a GUI to make configuration easy in software mode. The software communicates through 
- - - the PC’s parallel port to control the internal registers so that all the possible software modes of the CS8416 
@ RoHS Compliant $CutTape t Tape and Reel may be tested. 
Features: 
Infrared Echo Canceller * CS8416 Digital Audio Receiver + Receives and transmits AES/EBU, S/PDIF and EIAJ-340 compatible digital 
audio * Analog and Digital 3.3V Supply *3.3 ~ 5.0V Logic Interface Supply * Operates in stand alone 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic Hardware Mode or computer controlled Software Mode * Balanced and unbalanced inputs available. 
veer ches eae BE artiNo: J 25) || Getabite, 5QB-1017-ND — (CDB8416).......ccccccccececcscsecsesevsesevevsevevavssavstvevssisvavsevevsesevseseese $573.75 
elephony Network Echo Supression, 
2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC 598-1199-5-ND 13.98 12.58 CS6422-CS 
Telephony Network Echo Supression, Evaluation Board for CS8421 
2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC 598-1200-5-ND® 1745 15.71 CS6422-CSZ 
Telephony Network Echo Supression, The CDB8421 demonstration board is an excellent means for evaluating the CS8421 sample rate converter. 
2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC 598-1201-5-ND 15.38 13.84 | CS6422-IS System timing can be provided by the CS8421, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an /O 
Telephony Network Echo Supression, stake header or by an on-board oscillator. Digital I/O is available via coaxial (RCA) or optical connectors to the 
Bchannel Full Duplex, SHeoIG 598-1202-5-ND® 20.95 18.86 | CS6422-ISZ S8416 and SC8406. All configuration control is handled from onboard switches. 
Multi-Standard Infrared Features: 
Transceiver, 1-Channel, 20-SSOP 598-1203-5-ND 11.69 10.40 | CS8130-CS 
Multi-Standard Infrared * CS8416 S/PDIF Digital Audio Receiver * CS8406 S/PDIF Digital Audio Transmitter * Header for External 
Transceiver, 1-Channel, 20-SSOP 598-1204-5-ND® 11.69 10.40 | CS8130-CSZ Serial Audio I/O * 3.3 ~ 5.0V Logic Interface * No software required to operate 


@ RoHS Compliant 


598-1018-ND’ (CDBG421)) .sicisdcisrceedencaaaensadancaacteinrieanaietadeesdeecsa nasi eganan deems anste $540.00 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 759 


| rrosuct inseretiee 8 SS CIRRUS LOGIC 


A lifi A world-wide industry innovator in power analog. Apex defines power analog in terms of product solutions that 
pa Wry m p | lers deliver output currents above 100mA or operate on voltage supplies greater than 24V. 
Power Op Amps Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 | Part No. 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic High voltage, high speed, over 200kHz power bandwidth, 
Description Part No. Part No. +/-175V, 150mA, 12-SIP 598-1440-ND@ NEW! 73.87 62.21 | PA78EU 
High voltage, high speed with supply voltage boost, High voltage, 200V/uS slew rate, fully protected FET 
50V ~ 350V out, 150mA, 42-DIP 598-1483-ND NEW! 165.92 144.93 | MP400FC input, +/-150V, 50mA, TO-3-8 598-1324-ND@ 231.03 201.22 | PA84 
High voltage, high current, class A/B output, High voltage, 200V/uS slew rate, fast settling time, 
+/-28V, up to 5A peak, TO-3-8 598-1285-ND@ 153.88 134.42 | PAO1 FET input, +/-150V, 50mA, TO-3-8 598-1325-ND@ 242.50 211.21 | PA84S 
Broadband, high output current, complementary High voltage, high speed, over 200kHz power 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1286-ND@ 428.40 112.16 | PAO2 bandwidth, +/-125V, 150mA, 12-SIP 598-1353-ND@ 56.68 51.02 | PA86EU 
Broadband, high output current, complementary Ultra high voltage, MOSFET, 1140Vpp signal output, 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1287-ND® 155.93 135.81 | PAO2A +/-600V, 75MA, MO-127-12 598-1329-ND® 885.94 _ 836.72 | PA89 
Broadband, high output current, complementary High voltage, MOSFET, high bandwidth, 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1418-ND NEW! 318.99 277.83 | PAO2M a 000V/uS slew rate, +/-225V, +/-200mA, 12-SIP 598-1337-ND 309.69 269.73 | PA98 
Broadband, high output current, complementary High voltage, MOSFET, high bandwidth, 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1288-ND 382.58 343.01 | PAO2M/883 1000V/uS slew rate, +/-225V, +/-200mA, 12-SIP 598-1450-ND NEW! 376.57 337.61 | PA98A 
Super-power, copper dip package, high internal Quad. power op amp, 1.1MHz, 1.5A per amp, 
power dissipation 500W, 150V, MO-127-12 598-1289-ND@ 885.94 836.72 | PAO3 thermal shutdown, +/-20V, MO-166-AB 598-1430-ND NEW! 31.73 26.79 | PA162DK 
Super-power, copper dip package, high internal High voltage, high current, 100 watt dissipation 
power dissipation 500W, 150V, MO-127-12 598-1419-ND NEW! 1151.75 1087.77 | PAO3A Pee ue as oh, cua — 598-1407-ND NEW! 327.38 285.14 | MP108FD 
High voltage MOSFET, external sleep mode control, igh voltage, nigh current, 100 watt dissipation 
50V/uS slew rate, 200V, 20A, MO-127-12 598-1420-ND@ NEW! 456.75 409.50 | PAO4 qe se ue MA, ae — 598-1408-ND NEW! 336.29 292.90 | MP108FDA 
High voltage MOSFET, external sleep mode control, igh voltage, high current, S00kHz power bandwidth, 
50V/uS slew rate, 200V, 20A, MO-127-12 598-1290-ND@ 529.90 __475.09 | PAO4A ian aa ROKR ORT 598-1409-ND NEW! 331.98 289.15 | MP111FD 
High voltage MOSFET, external shutdown control, : . . 
100V/uS slew rate, 100V, 30A, MO-127-12 598-1291-ND® 539.55 483.73 | PADS gee anne “See S98-1410-ND NEW! 292.90 255.11 | MP230FC 
High voltage MOSFET, external shutdown control, 2 > . 
100V/uS slew rate, 100V, 30A, MO-127-12 598-1292-ND@ 668.02 598.91 | PAOSA #/-100V, 204, 42-DIP : SUSSMUGNDINEWIE) 30440 265.13 | MP240FG 
FET input, low bias current, thermal shutoff High voltage, high current, 10V/uS slew rate, 4-wire 
class NB output, 100V 5A T0-3-8 ‘ 598-1293-ND® 191.50 166.80 | PAOZ sense, +/-100V, 10A, 30-DIP 598-1412-ND NEW! 169.94 148.02 | MP38CL 
FET input, low bias current, thermal SHUG - = High voltage, high current, TOV/uS slew rate, 4-wire 
class A/B output, 100V, 5A, 0-3-8 598-1421-ND NEW! 475.67 426.47 | PAO7M sense, +/-100V, 11, 30-DIP SUCRICINDINEWI) 196.09 172.53 | MP38CLA 
FET Input, low bias current, thermal shutoff High voltage, high current, TOV/uS slew rate, 4-wire 
class A/B output, 100V, 5A, T0-3-8 598-1294-ND@ 248.93 216.81 | PAOZA sense, +/-50V, 10A, 30-DIP ; BSoSaAGNNEWION 163.04 142.01 | MPSOCL 
FET Input, low bias current, thermal shutoff High voltage, high current, 10V/uS slew rate, 4-wire 
class AVB output, 100V, 5A, TO-3-8 598-1295-ND 609.87 _546.78 | PAO7M/883 sense, H°G0V, 114, 30-DIP SOSSIEISNDINE WME 194.93 169.78 | MP3OCLA 
High voltage, programmable output current limit, . 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1296-ND® 207.39 180.63 | PAOB High Voltage Power Op Amps 
High voltage, programmable output current limit, __ - - - 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1422-ND@ NEW! 269.55 234.77 | PAOBA ae Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
High voltage, programmable output current limit, Description : Part No. 1 25 |Part No. 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1423-ND NEW! 612.79 459.75 | PAO8M Low quiescent current, MOSFET input and output, ' 
High voltage, programmable output current limit, a Ee oseer input and output 598-1428-ND NEW! 198.87 173.21] PAISFL 
Fae ee ee SUA G57.49._< 58942 | PADBMVE8S 4/-225V, 3mA, 10-SIP ; 598-1309-ND 206.93 _180.23|PA15FLA 
‘ ‘ : High output current, FET input, low bias current, low noise, 
high output current, +/-45V, 5A, TO-3-8 598-1301-ND® 145.33 126.95 | PA10 +/-75V, 15mA, T0-3-8 598-1321-NDe 920.41 191.97| Pagid 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, High output current, FET input, low bias current, low noise, 
high output current, +/-50V, 5A, TO-3-8 598-1302-ND® 174.69 152.15 | PA10A 4/-150V, 15mA, TO-3-8 598-1441-ND@ NEW! 243.66 212.22] PA82J 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
high output current, +/-45V, 5A, TO-3-8 598-1425-ND NEW! 359.52 313.14 | PA10M +/-150V, 100mA, TO-3-8 598-1322-ND@ 249.32 217.15} PA83 
4Mkz gain bandwidth, class A/B output, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
high output current, +/-45V, 5A, TO-3-8 598-1426-ND NEW! 525.84 471.45 | PA10M/883 +/-150V, 100mA, TO-3-8 598-1323-ND@ 306.44 —_266.90| PA83A 
High voltage, very high output current, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
class A/B output, +/-45V, 15A, TO-3-8 598-1303-ND@ 164.09 143.34 | PA12 ei to, 100mA, TO-3-8—__ —— 598-1442-ND NEW! 560.64 502.65] PA83M 
High voltage, very high output current, input, low bias current, low noise, class A/B output, 
class A/B output, +/-50V, 15A, TO-3-8 598-1304-ND® 187.16 163.02 | PA12A 41-150V, 100MA, 0-3-8 : : 598-1443-ND NEW! 718.77 _ 644.41 | PA83M/883 
High voltage, very high output current, High voltage, 600V/uS slew rate, FET input, wide supply 3 
class AVB output, +/-45V, 15A, TO-3-8 598-1427-ND NEW! 390.27 349.90 | PA12M voltage range, H-150V,T0-3-8 598-1444-ND@ NEW! 300.39 _261.63/PA84A 
High voltage, very high output current, high temperature. High voltage, GOOW/uS slew rate, FET input, wide supply 
3 2 ; voltage range, +/-150V, TO-3-8 598-1445-ND NEW! 592.98 531.64|PA84M 
class AVB output, +/-45V, 15A, TO-3-8 598-1305-ND® 493.07 442.07 | PA12H High voltage, 200V/uS slew rate, FET input, wide Supply 
High voltage, very high output current, class A/B output, voltage range, +/-150V, TO-3-8 598-1446-ND NEW! 707.81 _668.49|PA84M/883 
+/-45V, 15A, TO-3-8 598-1306-ND 500.32 448.57 | PA12M/883 MOSFET, 1000V/uS slew rate, high output current, 
High voltage, very high output current, class A/B output, +/-225V, 200mA, TO-3-8 598-1326-ND@ 309.69 269.73] PA85 
+/-45V, 15A, 12-SIP 598-1307-ND@ 200.73 174.83 | PA13 MOSFET, 1000V/uS slew rate, high output current, 
High voltage, very high output current, class A/B output, +/-225V, 200mA, TO-3-8 598-1327-ND@ 368.51 320.97| PA85A 
+/-45V, 15A, 12-SIP 598-1308-ND® 230.56 200.82 | PA13A MOSFET, high output current, low bias current, 
FET input, 350kHz power bandwidth, 20V/uS slew rate, +/-225V, 100mA, TO-3-8 : 598-1328-ND@ 279.00 243.00] PA88 
A/B output, +/-19V, 5A, 12-SIP 598-1429-ND NEW! 182.59 159.03 | PA16 High voltage, MOSFET amp, high output current, 
FET input, 350kHz power bandwidth, 20V/uS slew rate 450V, 100mA, TO-3-8 598-1447-ND@ NEW! 362.70 315.90|PA88A 
i z i : . -43410- Ultra high voltage, MOSFET op amp, programmable current 
FESSFET Foch overt att cise — SSA 196.08 _170.78 | PAI6A limit, +/-B00V, 75mA, MO-127-12 598-1448-ND@ NEW! 1151.75 1087.77|PA89A 
‘ A Pais 1497. . * 300V/uS slew rate, high current MOSFET output, 
boost voltage inputs, +/-50V, 100A, MO-127-12 598-1433-ND@ NEW! = 717.75 643.50 | PASO +/-200V, 200mA, 19-SIP 598-1330-ND 212.74  185.29/PA9O 
MOSFET, high current, SOV/US slew rate, 300V/uS slew rate, high current MOSFET output, 
boost voltage inputs, +/-50V, 100A, MO-127-12 598-1313-ND® 868.73 820.47 | PASOA +/-225V, 200mA, 12-SIP 598-1331-ND 249.47 217.29|PA91 
High voltage, high output current, common emitter MOSFET, low quiescent current, high output current, 
class C output, +/-36V, 10A, TO-3-8 598-1434-ND@ NEW! 160.89 140.13 | PAS1 +/-200V, 4A, 12-SIP 598-1332-ND 267.22 232.74) PAQ2 
High voltage, high output current, common emitter MOSFET, low quiescent current, high output current, 
class C output, +/-40V, 10A, TO-3-8 598-1314-ND@ 169.26 147.42 | PASIA +/-200V, 8A, 12-SIP §98-1333-ND 305.74 266.29] PA93 
High voltage, high output current, common emitter MOSFET, 500V/uS slew rate, high output current, 
class C output, +/-36V, 10A, TO-3-8 598-1435-ND NEW! 300.78 261.97 | PASM +/-450V, 100mA, 8-SIP 2 598-1334-ND 260.56 226.94| PA94 
High voltage, high output current, common emitter MOSFET, low quiescent current, high output current, 
class C output, +/-36V, 10A, TO-3-8 598-1315-ND 385.64 335.88 | PAS1M/883 Seat RTT IGS SaTaT WOSIET 2SOWIIS SINT 598-1335-ND 239.32 _208.44| PA95 
MOSFET, high current, 50V/uS slew rate, ’ " 
boost voltage inputs, +/-100V, 80A, MO-127-12 598-1316-ND@ 752.90 711.07 | PAS2 S00V, 1 5A, T0-3-8 : DOSISSSANDINEWIES 256.84 223.70 |PAQGCE 
MOSFE |; high current, S0V/uS slew rata oe 598-1336-ND 214.46 186.79| PA97DR 
: ‘i ” i +/~ : he - = i i 
Pr era a aR Ne a DOCSIRGOINDGINEWAA 978.82 924.44 | PAS2A Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
+ : -175V, 120mA, 7-DDPAK 598-1354-ND® 35.33 29.83} PA240CC 
low quiescent current, +/-45V, 10A, TO-3-8 598-1317-ND® 159.36 139.20 | PA61 meal MOS technology, Tow quiescent current, 
High output current, class C type output stage, +/-175V, 120mA, TO-220-7 598-1355-ND@ 35.33 29.83| PA240CX 
low quiescent current, +/-45V, 10A, TO-3-8 598-1318-ND® 156.55 136.35 | PA61A Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
High output current, class C type output stage, +/-175V, 120mA, TO-3-8 598-1356-ND® 71.44 60.16|PA241CE 
low quiescent current, +/-45V, 10A, TO-3-8 598-1437-ND NEW! 370.69 332.35 | PAG1M/883 Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
High voltage, high speed, 300V/uS slew rate, user def. +-1 75V, 120mA, TO-3-8 : 598-1431-ND@ NEW! 83.03 72.53} PA241CEA 
current limit, +/-100V, 100mA, 12-SIP 598-1438-ND@ NEW! 39.89 33.69 | PAGQEU Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
High voltage, high output current, class C output, weaning ioe Ratisey Tow quiescent current, SOEUR ND NEWS 10228 VIL /8 PROC 
isolated case, +/-30V, 5A, TO-3-8 598-1319-ND® 153.88 134.42 | PA73 4/-175V,120mA, 04-PSOP a 598-1357-ND@ 41.54 35,08/PA241DF 
High voltage, high output current, class C output, Monolithic MOS technology, low qui tT r 
isolated case, +/-30V, 5A, TO-3-8 598-1439-ND NEW! 301.79 262.85 | PA73M BUN Meee eonen 
‘0 2 ail +/-175V, 120mA, 10-SIP 598-1358-ND 71.44 60.16|PA241DW 
High voltage, high output current, class C output, Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
isolated case, +/-30V, 5A, TO-3-8 _ 598-1320-ND 386.88 336.96 | PA73M/883 4/-175V, 120mA, 10-SIP 598-1397-ND 83.03 72.53} PA241DWA 
High voltage, high speed, over 200kHz power bandwidth, High voltage power dual op amp, monolithic MOS technology, 
+/-175V, 150mA, 20-PSOP (SMT) 598-1351-ND® 42.59 35.97 | PA78DK low quiescent current, +/-175V, 120mA, 24-PSOP 598-1359-ND® 75.98 63.99] PA243DF 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 
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PRECISION POWER 


Power Dual Op Amps 


Amplifiers (cont) 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. ul 25 ‘| Part No. 
High voltage, 500kHz switching, full bridge output, 
shutdown input, 60V, 7.5A, 18-DIP 598-1453-ND@ NEW! 629.81 564.66 | SA07 


mn rseen | Gnneian IGBT outputs, 3 protection circuits, sync or ext osc, 
igi-Ke rice Eac irrus Logic 
Description Part ce 4 25 Part No. : 450Vs, 16Vcc, 28A, MO-127-12 598-1363-ND® 970.11 916.22 | SAO8 
High voltage, 1.1MHZ bandwidth, high output current, 200kHz, 3 protection circuits, sync or ext osc, 200Vs, 
40V, 1.5A per amp, 12-SIP 598-1342-ND@ 32.76 27.67 | PASOEU 16Vcc, 20A, MO-127-12 598-1364-ND® 816.68 771.32 | SA12 
High efficiency, high output current, low distortion, Full-bridge PWM amplifier, lowside and highside 
40V, 2.5A, TO-3-8 598-1343-ND® 89.14 77.87 | PA74 
High efile Gh SURI low astort switches, 80V, 7A, TO-3-8 598-1454-ND NEW! 470.24 421.59 | SASOCE 
igh efficiency, high output current, low distortion, 
40V, 3A, TO-3-8 598-1344-ND@ 95.62 83.52 | PA74A H-bridge motor driver/amp, PWM, self-contained 
High efficiency, high output current, low distortion, low/high side drive circuitry, 80Vs, 16Vcc, 15A, 12-SIP | 598-1365-ND 234.83 204.53 | SA60 
40V, 3A, TO-3-8 598-1345-ND 170.14 148.19 | PA74M High voltage, high current, 2KW output capability, 
High efficiency, high output current, low distortion, variable switching frequency, 100V, 20A, 58-DIP 598-1416-ND NEW! 418.34 375.06 | MSA240KC 
40V, 2.5A, TO-3-8 598-1349-ND® 89.14 77.87 | PA76 
High voltage, high current, 9XW output capability, 
Hoh edie lancy Han autpub current |ow-dletardon, iable switching fi 450V, 20A, 58-DIP 98-1417-ND ! 473.44 424.46 | MSA260KC 
40V, 3A, TO-3-8 598-1350-ND@ 95.55 83.47 | PA76A Vallaoie switching frequency 99s 208,98 SES AONE ie : 
Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, @ RoHS Compliant 
40V, 1.5A, 7-DDPAK 598-1346-ND 21.70 19.53 | PA75CC 
Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, Sockets 
40V, 1.5A, TO-220-7 598-1347-ND 21.70 19.53 | PA75CD 
Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, Aue Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
40V, 1.5A, T0-220-7 (8) 598-1348-ND 23.75 21.38 | PA7SCX Bescupton BemuNG: u Ce) | lite 
High voltage, high speed, over 350V/uS slew rate, +/-175V, Socket, TO-3-8 598-1384-ND@ 35.21 29.74 | MS03 
150mA, 20-PSOP (SMT) 598-1352-ND@ 69.84 58.82 | PA79DK Socket, 12-DIP SOGTSEGINDe] 55.44 49.90 | MSO5 
RoHS Compliant Digi-Key Pkg. | Price/| Cirrus Logic 
Description Part No. Qty. | Pkg. | Part No. 
Video Power Op Amps Pin Receptacle for .032 ~ .046 Diameter Pins 598-1383-ND@ 8 | 1730 | Mso2 
Pin Receptacle for .048 ~ .064 Diameter Pins 598-1385-ND® 12 | 32.40 | MSO4 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic H . : F . si 
Description Part No. 1 25 | Part No. Mating Socket for .015 ~ .025 Diameter Pins 598-1387-ND 2 10.80 | MSO6 
5 ; Pin Receptacle for .025 ~ .037 Diameter Pins 598-1478-ND NEW! 30 | 22.23 | MS11 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, TO-3-8 598-1298-ND@ 325.04 283.10 | PAO ‘*: RoHS Compliant 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, T0-3-8 598-1299-ND@ 380.29 331.23 | PAOA Heatsinks 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, - - - 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, T0-3-8 598-1300-ND 705.31 666.13 | PAOIM ie price Facts i] [iviirus Legle 
Description 1 25 Part No. 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, ; 
Hardware Kit for DK (12-SIP) Package | 598-1366-ND 716 6.36 | HK26 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, TO-3-8 598-1424-ND NEW! 904.23 854.00 | PAOQM/883 
. - Heatsink, TO-3 598-1367-ND@ 30.53 25.79 | HSO1 
High voltage, high current, 900V/uS slew rate, ; 
MOS output, +/-40V, 5A, TO-3-8 598-1311-ND 399.69 358.35 | PAT19CE Heatsinks 10:3 SEEAIESS NK: cael 20,34, |HS02 
High voltage, high current, 900V/uS slew rate, Heatsink, TO=8 SHRED? ora 86.08. S08 
MOS output, +/-40V, 5A, TO-3-8 598-1312-ND 519.39 465.66 | PA119CEA Heatsink, PDIP 598-1370-ND@ 73.42 61.83 | HS06 
@ RoHS Compliant Heatsink, TO-3 598-1371-ND@ 11.66 10.37 | HSO9 
Heatsink, TO-3 and PDIP 598-1372-ND@ 274.29 238.90 | HS11 
Power Booster Amps Heatsink, TO-3 598-1373-ND@ 59.09 49.76 | HS14 
Heatsink, Vertical Mount 598-1374-ND@ 113.00 98.71 | HS20 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic Fi 
Description Part No. Part No. Heatsink, TO-220 598-1375-ND 4.05 3.38 | HS22 
High voltage, 50V/uS slew rate, 160kHz power Heatsink, SMT 598-1376-ND 14.95 13.46 | HS24 
bandwidth, +/-100V, 2A, TO-3-8 598-1338-ND@ 159.57 138.99 | PB50 Heatsink, Modular Package 598-1377-ND® 151.41 132.26 | HS26 
High voltage, 50V/uS slew rate, 320kHz power Heatsink, TO-3 598-1472-ND@ NEW! 85.60 — | HS04 
bandwidth, +/-150V, 1.5A, 12-SIP 598-1339-ND 198.09 172.53 | PB51 Heatsink, TO-3 598-1473-ND@ NEW! 61.69 — | Hs13 
High voltage, 75V/uS slew rate, 320kHz power Heatsink, PDIP 598-1474-ND@ NEW! 92.56 — | Hs18 
bandwidth, +/-150V, 2A, 12-SIP 598-1340-ND 245.13 213.51 | PB51A - 
High voltage, 75V/uS slew rate, 320kHz power Heatsink, SIP 598-1475-ND@ NEW! 25.48 — | HS27 
bandwidth, +/-150V, 2A, 12-SIP 598-1451-ND@ NEW! — 198.09 172.53 | PB58 Heatsink, TO-220 posal OND SEM! 45.56 = | S29. 
High voltage, 75V/uS slew rate, 320kHz power Clamp, TO-220 598-1482-ND@ NEW! 2.15 — | CLAMP04 
bandwidth, +/-150V, 2A, TO-3-8 598-1341-ND® 245.13 213.51 | PB58A © RoHS Compliant 
@ RoHS Compliant 
: : Evaluation Kits 
Pulse Width Modulation Amps 
DighKey ica Each iw [Citam Lag DB62 Demonstration Board for SA305EX 
Description Part No. 2 Part No. The DB62 is designed to demonstrate the capabilities of the SAS05EX as a 3-phase brushless DC motor 
; driver IC. The PWM inputs to the SA305 are controlled by an on-board microcontroller. 
Fully protected, 3-phase brushless DG motor driver, The EVAL49 board is pre-wired for all required and recommended external components. 
60V, 5A, 23-SIP(S) 598-1360-ND® 40.88 36.80 | SAS05EX 
‘8) 598-1394-ND (DBG2))vichsesarsadearednasadsapatandedeavedaagaddays doateddads tadeddaaaaandaddanaacadae $269.24 
Thermal shut-down, shorted load protection, 60Vs, 
5.5Vdd, 10A, 23-SIP(S) 598-1361-ND@ 39.56 33.41 | SAS6EX NEW! EKO01 Evaluation Kit for SA01 
Full-bridge output, external shut-down control, This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SAOQ1 pin-out 
100V, 30A, MO-127-10 598-1362-ND@ 655.91 588.06 | SA01 configuration. It can be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is 
- - = ; flexible enough to do most standard amplifier test configurations. 
High voltage, high current, analog or digital inputs, wide The board is designed for surface mounting all components except the switching amplifier. 
I , 100V, 30A, 12-DIP 598-1452-ND@ NEW! 873.32 824.80 | SA03 
iad aaa 598-1455-ND (EKO1)) ciciccacrssiiaicisasadisseaeasdsdadssardarssdasastsiedassast sea denaraciedsccansey $65.63 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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APEX = — ee Evaluation Kits (Cont) 


NEW! EKO3 Evaluation Kit for SA03 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA03 pin-out 
configuration. It can be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is 
flexible enough to do most standard amplifier test configurations. 


The board is designed for surface mounting all components except the switching amplifier. 


S9B7456-ND — (EK0S) ncssicscib edict adcinctiadeaoasetcaigassneniebasasdekaodsecia shecdeansdaaecd ances $108.94 


EK06 Evaluation Kit for SA60 


Fast and easy breadboarding of circuits using the SA60 are possible with the EKO6 evaluation kit. The 
amplifier may be mounted vertically with the HS20 heat sink, or horizontally. Connections are provided for 
required power supply bypassing recommended protection components, as well as optional current sense 
resistors. 


A large area for component mounting provides flexibility and makes a multitude of circuit configurations 
possible. 


SOB1SBBIND —_(EKOG)!sreindessstdiun necsbedaaneaeanacenagansadtonredsiead sheanacenandadaienaauiuaisad $95.81 


NEW! EK07 Evaluation Kit for SA07 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SAQ7 pin-out. With 
ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. 
Critical connections for power supply bypassing, compensation and current limiting are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the board. 


These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 


SOB-T457ND (EKOZ) ncn cedeaensansanaavedandedennwanatnaessetneGedandeddededtaadamaslesiadushatiadmane’ $93.19 


EKO9 Evaluation Kit for TO-3 and MO-127 Packages 


This kit provides a solid mechanical platform with good shielding and grounding to breadboard eight pin TO-3 
packages or the MO-127 package with 0.060” pins. This kit is intended as an alternate for kits dedicated to 
specific amplifiers. Construction will involve surface mounting and 3D techniques. 


Holes are provided to mount standard banana and BNC connectors for I/O. 


598-1389-ND = (EKO9) 


NEW! EK11 Evaluation Kit for PA91 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the PAQ1 pin-out. With 
ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. 
Critical connections for power supply bypassing, compensation and current limiting are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the board. 


These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 


SOB145B-ND > (EK11):. cicdicseskcdnan adcascadabaneananciaganane siete siadaaeehenaiasonedeaneduaren enced da $52.50 


NEW! EK13 Evaluation Kit for PA241DF 


Fast and easy breadboarding of circuits using the PA241DF is possible with the EK13 evaluation board. The 
amplifier may be surface mounted directly to the PC board. The PA241DF is soldered to a 2-square inch area 
of foil on the PC board for heatsinking. This foil heatsink is connected to -Vs. Connections are provided for 
required power supply bypassing, phase compensation and a current limiting resistor. 


A large area for component mounting provides flexibility and makes a multitude of circuit configurations 
possible. 


SOB1459-ND* (EKI3)iysicndncawirssesnccea sine cinawieasdiet indus ils ahleie a sinate hclnte tied letlaute sidtaateehitlesicnaaty $40.69 


NEW! EK15 Evaluation Kit for SA08 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA08 pin-out 
configuration. It can be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is 
flexible enough to do most standard amplifier test configurations. 

Only components unique to the EK15 are provided with this kit. 

598-1460-ND 


(EK15).. $200.81 


EK16 Evaluation Kit for PA92/PA93 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the PA92/ 
PAQ3 pin-out. With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing, compensation, and current 
limiting are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the circuit board. 


These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 


S9B1SSO-ND (EKG) ceicicate1d cocit nae.cesdadea ses acta genase wate diade lana eaainarieieanedageed enced $122.06 


NEW! EK17 Evaluation Kit for SA12 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA12 pin-out 
configuration. It can be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is 
flexible enough to do most standard amplifier test configurations. 

Only components unique to the EK17 are provided with this kit. 

598-1461-ND 


(EK17) $161.70 


NEW! EK19 Evaluation Kit for PA94/PA95 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifier circuits using the PA94/ 
PAQ5 pin-out. With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary configurations. Critical connections for power supply bypassing, compensation and current limiting 
are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the board. These terminal pads are suitable for 
standard banana jacks or direct soldering of wires. 


598-1462-ND = (EK 19). 


NEW! EK26 Evaluation Kit for PA60EU 


Fast, easy breadboarding of circuits using the PA6OEU are possible with the PB80 PC board. Mounting holes 
are provided and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. The amplifier may 
be mounted horizontally or vertically. Components are labeled on both sides of the board for ease in probing. 


598-1463-ND = (EK26) 


NEW! EK27 Evaluation Kit for PA50 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifier circuits using the PA50/ 
PA52 pin-out. With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminal block and terminal pads at the edges of the circuit board. 

The terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 

598-1464-ND 


(EK27) $248.20 


NEW! EK28 Evaluation Kit for PA97 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifier circuits using the PA97 
pin-out. With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary 
configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the circuit board. 


The terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 


598-1465-ND = (EK28) 


NEW! EK29 Evaluation Kit for Power Booster 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PB51 high voltage power boosters. The PB51 
is designed most commonly with a small signal, general purpose op amp. However they can also be used 
without a driver amplifier. 


This kit can be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 


598-1466-ND  (EK29) 


NEW! EK33 Evaluation Kit for PA75CX 


Fast, easy breadboarding of circuits using PA75CX or PA35CX is possible with the EK33 PC board. Mounting 
holes are provided and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. 


Components are labeled on both sides of the board for ease in probing. 
This kit is not suitable for PA75CC, PA75CD, PA35CC or PA35CD. 


598-1467-ND = (EK33) 


EK34 Evaluation Kit for PA240CX 


Fast, easy breadboarding of circuits using the PA240CX are possible with the EK34 PC board. Mounting holes 
are provided and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. The amplifier may 
be mounted horizontally or vertically. 


Components are labeled on both sides of the board for ease in probing. 


A multitude of circuit configurations are possible, so only several component locations have specific functions 
and will usually be necessary. This kit is not suitable for use with PA240CC. 


598-1391-ND (EK34) 


EK50 Evaluation Kit for PB50/PB58 Power Boosters 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PB50 and PB58 high voltage power boosters. 
The PBSO and PB58 are designed most commonly in combination with a small signal, general purpose 
op amp. 


However, they can also be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 


598-1392-ND: . (EK50))seciaivccisencaseitatecedsccmscnccsaiias facdeeasaniaiebeacss dandstacseeagareniese $66.50 


(Continued) 
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762 (1091) 


EK52 Evaluation Kit for MP230FC/MP240FC 

This easy-to-use kit provides for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the MP230FC/ 
MP240FC pin-out. With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. 


Evaluation Kits (cont) 


JS LOGIC 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminal block and the banana jacks at the edges of the circuit board. 


Additionally, an optional BNC connector can be inserted into the hole at the edge of the board and wired to 
the number 5 terminal pad. 


S9B1SIG-ND: . (EK52) ceiieis casi dcinansdeascddaksdgedsdcibdeasiesasgbadiuaannedsecaaadampantdacnad ented’ $177.73 


NEW! EK55 Evaluation Kit for PA62DK 


Fast, easy breadboarding of circuits using the PA62DK is possible with the EK55 evaluation kit. The EK55 
includes both universal EVAL36 board and the EVALSS substrate. 


The use of the EVAL36 end EVALS55 allows for a large area of breadboarding space to work with while allowing 
a surface mount substrate of the PA62DK. The PA62DK amplifier may be surface mounted directly to the 
EVALS5S, a thermally conductive but electrically isolated substrate. 


598-1468-ND (EK55) . $61.04 


NEW! EK56 Evaluation Kit for MSA240/MSA260 


This fast, easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PWM circuits using the MSA240KC/ 
MSA260KC pin-out. With ample breadboarding area it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary circuit configurations. Critical connections for the power supply bypassing are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminal block and banana jacks at the edge of the circuit board. 


598-1469-ND (EK56) $200.64 


NEW! EK57 Evaluation Kit for MP108FD/MP111FD 


This fast, easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the 
MP108FD and MP111FD pin-out. With ample breadboarding area it is flexible enough to analyze a multitude of 
standard or proprietary circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminal block and banana jacks at the edges of the circuit board. 


The terminal pads are suitable for soldering standard banana jacks or direct wiring of wires. Additionally, 
banana jacks and a BNC connector can be inserted into the holes at the edge of the board and wired to the 
numbered terminal pads. 


598-1470-ND = (EK57) $129.94 


NEW! EK59 Evaluation Kit for MP38CL/MP39CL 


This fast, easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the 
MP38CL and MP39CL pin-out. With ample breadboarding area it is flexible enough to analyze a multitude of 
standard or proprietary circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. 


Components not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the 
evaluation kit can be made via the terminal block and banana jacks at the edges of the circuit board. 


The terminal pads are suitable for soldering standard banana jacks or direct wiring of wires. Additionally, 
banana jacks and a BNC connector can be inserted into the holes at the edge of the board and wired to the 
numbered terminal pads. 


598-1471-ND (EK59)snaaas tease sasseuahuie saints Mak waadigsaahsamaennean waeatoscaamantateeadennamarcans $160.91 
EK60 Evaluation Kit for PA78 


The EK60 evaluation kit is designed to provide a convenient way to breadboard design ideas for the PA78EU 
power operational amplifiers. The EVAL60 evaluation board is pre-wired for all required and recommended 
external components including the ones for power supply bypassing, compensation and current limiting. 


The EVAL60 also includes a breadboard area for constructing your application circuit with provisions for a 
preamplifier to drive the PA78 inputs. 


59B-1395-ND: (EK60):c2.c.iceccscers piaiiaeasincagspracaaresistanindasiaa enssdagideaciadaeddaanisazieds $148.75 


EK61 Evaluation Kit for PA78DK and PA79DK 

Fast and easy breadboarding of circuits using the PA78DK or PA79DK is possible with the EK61 evaluation 
kit. The EK61 includes both the universal EVAL36 board and the EVAL61 substrate. The use of EVAL36 
and EVAL61 allows for a large area of breadboarding space to work with while allowing a surface mount 
substrate for the PA78DK or PA79DK.The PA78DK or PA79DK amplifier may be surface mounted directly to 
the EVAL61, a thermally conductive but electrically isolated substrate. 


The PA78DK or PA79DK is soldered to a DUT foil footprint area the size of the heatslug. 


The metal substrate is cost effective and can allow the PA78DK or PA79DK to dissipate power up to the 
data sheet rating. 


598-1398-ND = (EK61) 


EK62 Evaluation Kit for SA305EX 3-Phase Motor Driver 


The EK62 evaluation kit is designed to provide a convenient way to breadboard design ideas for the SA305EX. 
The PB119 evaluation board is pre-wired for all required external components including the ones for power 
supply bypassing and current sensing. 


The PB119 also includes a breadboard area for constructing your application circuit. 


SOB-1399-ND:  (EKG2):oioisss dees dinadadaaeacandedandadnnan dad padanteddabadaniedionsdannernannonadencans $221.11 


NEW! EK65 Evaluation Kit for MP400FC 


This kit is designed to provide a convenient way to breadboard and evaluate design ideas for the MP400FC 
power operational amplifier. It is pre-wired for all required external components. Laid out and labeled to easily 
configure the high voltage op amp in a noninverting differential configuration for single supply operation using 
the MP400FC boost supply. 


The evaluation board is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary circuit 
configurations. 


DOB14B4:ND© “(ERES) so cdidsoePenenesasaaddarnsiiend snuiehanain bieuhereradgssagateegdaraenaatedeaabaiuae $245.56 


Thermal Washers 


Digi-Key Pkg. | Price/ Cirrus Logic 
Description Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Thermal Washer, TO-3 598-1378-ND 10 20.55 TWO3 
Thermal Washer, PSIP 598-1379-ND 10 34.29 TWO7 
Thermal Washer, PDIP 598-1380-ND 10 28.78 TW10 
Thermal Washer, SIP 598-1381-ND 15 30.53 TW12 
Thermal Washer, SIP 598-1382-ND 10 32.40 TW13 
Thermal Washer, DIP 598-1479-ND NEW! 10 14.95 TWO5S 
Thermal Washer, DIP 598-1480-ND NEW! 10 19.05 Twog 
Thermal Washer, TO-220 598-1481-ND NEW! 10 13.91 Tw14 


Cr. Programmable 
Quickfitter> Digital Filters 


Technologies 


The QF1D512 is a single channel, programmable digital filter designed for seamless insertion in the 
serial data path of a digital signal or used as an FIR coprossesor. The circuit shows the QF1D512 
operating between an ADC and an MCU. The device can be programmed using the Quickfilter Design 
Software which supports most FIR digital filter configurations. The FIR filter has 512 taps capable of 
generating “brick wall” filters such as a low pass filter with a 1kHz cutoff frequency, 140dB of rejection, 
and a total transition band of only 10Hz. The filter can operate over a broad range of ADC data 
rates - from 10sps up to 500ksps and can support ADCs with resolutions ranging from 12 ~ 24 bits. 
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The QF4A512 Programmable Signal Converter is a 4-channel, signal conditioner and signal 
converter. Each channel can be individually programmed for the gain, anti-aliasing filter 
cutoff frequency, A ~ D sampling frequency, and unique filter requirements. This is accomplished 
with 4 separate high-precision 512-tap FIR filters. Quickfilter software has been created for rapid 
device configuration and filter design at performance levels unattainable with analog components. 
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AVOD AGND XIN XOUT 
Digi-Key Price Each | Quickfilter Technologies 

Description Part No. Al 25 ‘| Part No. 
IC SavFlRe Digital Filter 1-Channel 16-QFN 686-1001-1-ND@t 2.23 1.52 | QFN1D512-QN-T 
IC SavFlRe Digital Filter 1-Channel 16-QFN 686-1001-2-ND@t 1151.45/1,000 | QFN1D512-QN-T 
IC Programmable Signal Conv. 4-Ch. 32-LQFP | 686-1002-ND® 13.33 10.49 | QF4A512A-LQ-B 
Development Kit for QF1D512 686-1003-ND® 199.00 — |QF1D512-DK 
Development Kit for QF4A512 686-1004-ND@ 199.00 — |QF4A512-DK 
Programmable Adapter for QF4A512-DK 686-1005-ND 180.53 — | QF4A512-PA 
Board MSP-MOJO and Expansion Header 686-1006-ND@ 39.95 — | QF1D512-EZ430 
Prototyping Adapter for QF1D512 686-1007-ND@ 21.28 — |QF1D512-DIPSTER 


@ ROHS Compliant +CutTape  f Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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STATIC PROTECTION piney ee 
Part No. Description 1 25 100 
i ‘ Fe . 7 1 ‘ AD8611ARMZ-R2TR-ND Comparator Single 4nS High Speed* 774.73/250 
Protection of static sensitive pee a MUSE in today's semiconductor AD8612ARUZ-ND Comparator Dual 4n$ Fast . 810 648 5.47 
. ae : AD96687BP-ND Comparator Dual 2.5nS.. 7.20 5.76 4.86 
the Digi-Key aie SSarceroarain ee oer ec ten econ ithe following areas: PDSbeeT BR Z AND Comparator Dual 2.6n§* Bis Wee ane 
_ . s ° AD96687BQ-ND Comparator Dual 2.5nS .. 10.06 9.06 8.04 
: Receiving: Incoming Inspection, and QC ‘AD96687BR-ND Comparator Dual 2.5nS. 656 5.25 4.43 
: Fin atin spection AD96687BRZ-ND Comparator Dual 2.5nS* 5.96 4.77 4.03 
7 ans ADCMP341YRJZ-REEL7CT-ND | Dual Comparator/Reference 2:28) 1.82) 1:37) 
* Packaging and Shipping ADCMP341YRJZ-REEL7TR-ND | Dual Comparator/Reference* 3494.40/3,000 
Shielded metallized bags are used in order picking, and 100% recyclable paper packaging is used ADCMP343YRJZ-REEL7CT-ND | Dual Comparator/Reference* 2200 ee on 
in packaging and shipping. ADCMP343YRJZ-REEL7TR-ND | Dual Comparator/Reference* 3494.40/3,000 
As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be ADCMP361YRJZ-REEL7CT-ND | Comparator/Reference* 53iy L220 92 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! ADCMP361YRJZ-REEL7TR-ND | Comparator/Reference* 2342.40/3,000 
ADCMP370AKSREELCT-ND Comparator, Open-Drain, High Voltage 93 wey le 
e Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages ¢ ADCMP370AKSREELTR-ND _| Comparator, Open-Drain, High Voltage 1053.00/3,000 
ADCMP370AKSZ-REEL7CT-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage*.. Ie 60 48 
ADCMP370AKSZ-REEL7TR-ND| Comparator, Open-Drain, High Voltage* 936.00/3,000 
D Reel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part ADCMP371AKSZ-REEL7CT-ND | Comparator, Push-Pull* 72 60 48 
number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on ADCMP371AKSZ-REEL7TR-ND| Comparator, Push-Pull* , 936.00/3,000 
page 2 for additional information. ADCMP551BRQZ-ND Comparator, Single Supply, High Speed 
PECL/LVPECL* 546 4.37 3.69 
ADCMP552BRQZ-ND Comparator, Single Supply, High Speed 
PECL/LVPECL* 6.98 559 4.72 
ADCMP553BRMZ-ND Comparator, Single Supply, High Speed 
Digi-Key Price Each PECL/LVPECL¥*.... 461 369 287 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADCMP562BRQZ-ND Comparator Dual High Speed PECL* 5.46 4.37 3.69 
AvtiVisee MSiamario —|eaevan bsp i if ig 
AD813ARZ-14-ND Triple Video Amp Single Low Power. 936 7.49 6.32 ADCMP565BPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* : 885 7.97 7.07 
poeee aD Op Amp Video Dual Low Paver... eas Oleg 0 ADCMP566BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 810 6.48 5.47 
Aiea Pa cea a oy hag cas ADCMP567BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 8.10 6.48 5.47 
GEENA ue hie ai im at ra FF ae hte ee ADCMP572BCPZ-R2CT-ND | Comparator Single Ultra-Fast 17.48 15.74 13.96 
ideo Pirererital Amp igh’ 2pee d ! : ADCMP572BCPZ-R2TR-ND | Comparator Single Ultra-Fast 3343.69/250 
AD830ARZ-ND Video Differential Amp High Speed* 6.08 487 4.11 ADCMP573BCPZ-R2CT-ND | Comparator Single Ultra-Fast 17.48 15.74 13.96 
AD830JRZ-R7CT-ND Video Differential Amp High Speed* 6.08 487 4.11 ADCMP573BCPZ-R2TR-ND | Comparator Single Ultra-Fast 3343.69/250 
ADESO BES ND Hey ate High Speed* PAE cy Serena ADCMPS580BCPZ-WP-ND Comparator Ultra-Fast SiGe* 15.74 14.69 13.64 
4 UGIO. owitemng Mp 2 = : : ADCMP582BCPZ-R2CT-ND | Comparator Ultra-Fast SiGe* 17.48 15.74 13.96 
AD1991ASV-ND Audio Power Stage Clas i S2-TOFP 16.24 14.63 12.97 ADCMP582BCPZ-R2TR-ND | Comparator Ultra-Fast SiGe* 3343.69/250 
ADL ST ASVZND _ fover Stage Class-D/1-Bit* . ae a ee i @ ADCMP600BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3.87 3.10 2.41 
I udio Switching Amp* I “ . ADCMP600BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 6501.60/3,000 
AD1994ACPZ-ND Audio Switching Amp* 64-LFCSP 13.38 10.71 9.04 ADCMP600BRJZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3.87 3.10 2.41 
EVAL-AD1994EBZ-ND Evaluation Board for AD = 210.84 — ADCMP600BRJZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 6501.60/3,000 
AD8013ARZ-14-ND Triple Video Amp* ... 9.00 810 7.19 ADCMP601BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3.98 3.19 2.48 
‘AD8023ARZ-ND Triple Video Amp, High Current Output* 4S0IC 958 8.63 7.65 ADCMP601BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 6690.60/3,000 
AD8073JNZ-ND Triple Video Amp* 14-Dip 510 408 3.45 ADCMP602BRMZ-ND Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 6.13 411 3.20 
AD8073JRZ-ND Triple Video Amp* SOIC 510 4.08 3.45 ADCMP603BCPZ-R7CT-ND Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 4.21 3.37 2.62 
AD8074ARUZ-ND High Speed Triple Video Buffer*. 6-TSSOP 5.20 4.16 3.51 ADCMP603BCPZ-R7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V-5.5V, TTL/CMOS* 3576.38/1,500 
AD8074-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074.. — 90.00 a ADCMP604BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 4.91 3.93 3.06 
AD8074Z-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074* 91.07 => = ADCMP604BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 8240.40/3,000 
AD8075ARUZ-ND Triple Video Buffer High Speed* 520 416 3.51 ADCMP605BCPZ-R7CT-ND Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 5.36 429 3.34 
AD8075Z-EVAL-ND Evaluation Board for AD8075* — 91.07 =—_- =— ADCMP605BCPZ-R7TR-ND Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 4551.75/1,500 
AD8079ARZ-ND Dual 260MHz Buffer* 878 7.03 5.93 ADCMP606BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, CML* . 4.91 3.93 3.06 
AD8079BRZ-ND Dual 260MHz Buffer* 8.78 7.03 5.93 ADCMP606BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, CML* . 8240.40/3,000 
OP275GPZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio* 238 1.90 1.43 ADCMP608BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 148 #118 .89 
OP275GSZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio 225 1.80 1.35 ADCMP608BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 2265.60/3,000 
SSIM2211CP-REEL7CT-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W. 1.02 85 68 ADCMP609BRMZ-REEL7CT-ND| Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 2.27 1.82 1.42 
SSM2211CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W* 1.17 98 78 ADCMP609BRMZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3817.80/3,000 
SSM2211CPZ-REEL7TR-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W* ... 778.05/1,500 ADCMP670-1YUJZ-RL7CT-ND | Dual Low Power Comparator 2.79 2.24 1.74 
$SM2211SZ-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W* 1.23 1.03 82 Ae RA ae a ee ae Sere oor ones 
SSM2301CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D 1.4W* . 2.04 1.70 1.36 a e 3 7 Z 2 5 
SSM2301CPZ-REEL7TR-ND | Audio Am Class-D 1.4W* . 1356.60/1,500 ADM4073FWRJZ-REEL7TR-ND| Current-Sense Amp, 50V/V*. 3302.40/3,000 
SSM2301RMZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 1.4W* 135) Was 90 ADM4073HWRJZ-REEL7CT-ND| Current-Sense Amp, 100V/V* Paki Shree aee) 
SSM2301RMZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 1.4W* 598.50/1,000 Ae a eee furan Sess Amp. TO 2 aoe SOO 
J q i * =< - urrent-Sense Amp, : ; ; f 
SSID Evalletions Boata: tot SSMea0t”: cae ADM4073FWRJZ-REEL7TR-ND| Current-Sense Amp, 20V/V*. 3302.40/3,000 
SSM2302CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Stereo 2.30 1.84 1.38 CMPO4FSZ-ND C tor QuadiLow'P 873 786 6.97 
SSM2302CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Stereo* 1794.00/1,500 s Din paralOLLad OW CWSI. : : zZ 
SSM2302Z-EVAL-ND Evaluation Board for SSM2302*. 54.28 eo CMP401GSZ-ND Comparator Low Voltage 23nS* 6.22 4.98 4.20 
SSM2305CPZ-REEL7CT-ND _| Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* 183 1.46 1.10 CMP402GSZ-ND Comparator Low Voltage 65nS* E 6.56 5.25 4.43 
SSM2305CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* 1423.50/1,500 Differential 
SSM2305RMZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* 150 1.20 .90 AD8123ACPZ-R7CT-ND Triple Diff. Receiver with Adj. Line Equalization* . 13.13 11.82 10.49 


SSM2305RMZ-REEL7TR-ND 
SSM2305-EVALZ-ND 


Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* .. 
Evaluation Board for SSM2305* NI 


780.00/1,000 
54.28 = = 


SSM2306-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2306*. 63.13 - 
SSM2306-MINI-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2306-M 63.13 - = 
SSM2306CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Stereo, 2W* 248 1.98 1.49 
SSM2306CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Stereo, 2W* 1930.50/1,500 

SSM2311CBZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Mono, 3W* . 1.83 146 1.10 
SSM2311CBZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 3W* . 2803.20/3,000 

SSM2311-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2311*. 54.28 - - 

Comparator 

AD790AQ-ND Precision Comparator High Speed 13.33 12.00 10.64 
AD790JN-ND. Precision Comparator High Speed 9.08 7.27 6.13 
AD790JNZ-ND Precision Comparator High Speed* 8.26 6.61 5.58 
AD790JRZ-ND Precision Comparator High Speed* 8.26 6.61 5.58 
AD8210YRZ-ND High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor 4.23 3.39 2.64 
AD8211YRJZ-RL7CT-ND High Voltage Current Shunt Monitor* 2.03 1.62 1.22 
AD8211YRJZ-RL7TR-ND High Voltage Current Shunt Monitor* 3110.40/3,000 

AD8212YRMZ-R7CT-ND High Voltage Current Shunt Monitor*.. 2.40 1.92 1.44 
AD8212YRMZ-R7TR-ND High Voltage Current Shunt Monitor: 1248.00/1,000 

AD8213YRMZ-R7CT-ND Dual High Voltage Current Shunt Monitor*. 468 3.75 2.92 
AD8213YRMZ-R7TR-ND Dual High Voltage Current Shunt Monitor*. 2652.00/1,000 

AD8215YRZ-ND High Voltage, Current Shunt Monitor* ZBI 225i eyo) 
AD8561ANZ-ND Comparator Single 7nS 421 3.37 2.62 
AD8561AR-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS 459 368 2.86 
AD8561ARUZ-ND Comparator Single 7nS 421 3.37 2.62 
AD8561ARZ-ND Comparator Single 7nS*.. 4.21 3.37 2.62 
AD8561ARZ-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS* 4.21 3.37 2.62 
AD8561ARZ-REEL7TR-ND Comparator Single 7nS 2384.25/1,000 

AD8564AR-ND Comparator Quad 7nS.. 912 7.30 6.16 
AD8564ARZ-ND Comparator Quad 7nS* 8.30 6.64 5.61 
AD8564ARU-REELCT-ND Comparator Quad 7n: 812 6.50 5.49 
AD8564ARUZ-REELCT-ND Comparator Quad 7nS* 746 5.97 5.04 
AD8564ARUZ-REELTR-ND Comparator Quad 7nS* 11563.00/2,500 

AD8611ARZ-ND Comparator Single 4nS High Speed 5.42 434 3.38 
AD8611ARMZ-R2CT-ND Comparator Single 4nS High Speed AGB Te:78) 3:15 


AD8123ACPZ-R7TR-ND Triple Diff. Receiver with Adj. Line Equalization* . 7387.50/750 
AD8129ARMZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz* 416) 93.33) 2/59 
AD8129ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz* 416 333 2.59 
AD8130ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed* . 416 3.33 2.59 
AD8130ARMZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed* .. AAG) Psd 59 
AD8131ARZ-ND Differential Driver 400MHz High Speed 484 3.87 3.01 
AD8131ARMZ-ND Differential Driver 400MHz High Speed 484 3.87 3.01 
AD8131ARMZ-REEL7CT-ND | Differential Driver 400MHz High Speed 484 387 3.01 
AD8131ARMZ-REEL7TR-ND _| Differential Driver 400MHz High Speed 2741.25/1,000 
AD8133ACPZ-REEL7CT-ND Triple Differential Driver with Output Pull-Down* 5.24 420 3.54 
AD8133ACPZ-REEL7TR-ND Triple Differential Driver with Output Pull-Down* 4912.50/1,500 
AD8145YCPZ-R7CT-ND Triple Differential Receiver with Comparators* 6.06 485 4.10 
AD8145YCPZ-R7TR-ND Triple Differential Receiver with Comparators * 5681.25/1,500 
AD8146ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver* ... 6.88 5.51 4.65 
AD8146ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver* ... 1118.00/250 
AD8147ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver* .. 7.12 570 4.81 
AD8147ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver* 1157.00/250 
AD8148ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver: 7.36 5.89 4.97 
AD8148ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver’ 1196.00/250 
AD8202YRMZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 

Differential Amp*. as 3.51 2.81 2.19 
AD8202YRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 

Differential Amp*. ais 3.51 2.81 219 
AD8203YRMZ-ND High Common-Mode Voltge, Single-Suppl 

Differential Amp*. er 3.20 256 1.99 
AD8203YRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 

Differential Amp*..... 3.20 2.56 1.99 
AD8205YRZ-ND 42\V System Differential Amp 3.51 281 219 
AD8206YRZ-ND 42\ System Differential Amp 3.20 2.56 1.99 
AD8216YRZ-R7CT-ND 65V Bidirectional Differential Amp* .. 3.80 3.05 2.37 
AD8216YRZ-R7TR-ND 65V Bidirectional Differential Amp* . 2154.75/1,000 
AD8324ACPZ-ND 455 3.64 2.83 
AD8328ACP-ND 5.49 440 3.42 
AD8328ARQ-ND 5.76 4.61 3.59 
AD8328ARQZ-ND 5V Cable Line Driver* 5.24 4.20 3.27 
* RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES Digi@pReel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description qd] 25 100 
AD8390ACPZ-REEL7CT-ND —_| Voltage Feedback Differential Amp* 16-LFCSP 515 4.13 3.21 AD8544ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 130 1.0478 
AD8390ACPZ-REEL7TR-ND | Voltage Feedback Differential Amp* 16-LFCSP 4379.63/1,500 AD8551ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift*. SOIC 2.63 211 1.64 
AD8390ARCZ-ND Voltage Feedback Amp ADSL, Low Power* 16-QSOP 5.84 4.68 3.95 AD8551ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* . 8-MSOP 2.60 2.08 1.56 
AD8396ACPZ-R7CT-ND Low Power, High Output Current, Dual Port AD8551ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* . 8-MSOP 3993.60/3,000 
ADSL/ADSL2+ Line Driver* as 16-LFCSP 4.43 3.55 2.76 AD8552ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 8-TSSOP 4.14 3.32 2.58 
AD8396ACPZ-R7TR-ND Low Power, High Output Current, Dual Port AD8552ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* .8-SOIC 2.76 258 2.40 
ADSL/ADSL2+ Line Driver* 16-LFCSP 3767.63/1,500 AD8554ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* .14-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
AD8398ACPZ-R7CT-ND VDSL, Dual Line Driver* .. 16-LFCSP 3.98 3.19 2.48 AD8554ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* 14-SOIC 6.50 5.20 4.39 
AD8398ACPZ-R7TR-ND VDSL, Dual Line Driver* .. - 16-LFCSP 3385.13/1,500 AD8565AKSZ-REEL7CT-ND | Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. $C70-5 140 142 84 
ADA4937-2YCPZ-R7CT-ND _| Ultralow Distortion Differential ADC Driver 24-LFCSP_ 11.52 9.22 7.78 ADS8565AKSZ-REEL7TR-ND _| Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 670-5 2150.40/3,000 
ADA4937-2YCPZ-R7TR-ND —_| Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 10670.40/1,500 AD8566ARMZ-R2CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 8-MSOP 3.40 272 212 
ADA4938-1ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver .. 1s) (iy Ba) AD8566ARMZ-R2TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 8-MSOP 502.08/250 
ADA4938-1ACPZ-R7TR-ND —_| Ultralow Distortion Differential ADC Drivers... 7200.00/1,500 AD8567ACPZ-REEL7CT-ND | Op Amp 16V Rail-to-Rail*. 6-LFCSP 2.33 1.86 1.40 
ADA4938-2ACPZ-R7CT-ND —_| Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 1182 922 778 AD8567ACPZ-REEL7TR-ND | Op Amp 16V Rail-to-Rail*. 6-LFCSP 1813.50/1,500 
ADA4938-2ACPZ-R7TR-ND _| Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 10670.40/1,500 AD8567ARUZ-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail*. 14-TSSOP 2.52 2.02 1.57 
ADA4941-1YCPZ-R7CT-ND | Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* 545 4.36 3.39 ‘AD8571ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out 0-Drift. SOIC 2.90 233° 1.81 
ADA4941-1YCPZ-R7TR-ND Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* 4628.25/1,500 AD8572AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out. “SOIC 4.86 3.89 3.03 
ADN4667ARUZ-REEL7CT-ND | 3V LVDS Quad Differential Line Driver* 2.86 2.29 1.78 AD8572ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out SOIC 4.64 3.71 2.89 
ADN4667ARUZ-REEL7TR-ND | 3V LVDS Quad Differential Line Driver: 1619.25/1,000 AD8574ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 14-SOIC 7.34 5.88 4.96 
ADN4668ARUZ-ND 3V LVDS Quad Differential Line Receiver 2.86 2.29 1.78 AD8574ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* .14-TSSOP 7.34 5.88 4.96 
General Purpose AD8592ARM-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown. 10-MSOP 111 93 74 
z AD8592ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown 102 85 68 
Aaa Ae ND Seerca ane lied 5.10 aee noe AD8592ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown 1326.00/3,000 
AD684S0-ND Sample/Hold Amp Quad 24500 200.67 186.33 AD8594ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown 138 140 83 
AD708A0-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage 382 706 596 AD8602AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out. 210 1.68 1.26 
AD708BQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage 12.40 11.16 9.90 ori sip a ae ee Hear te See Peet ane 
7] | | p Amp Dual Rail-to-Rail In/Ou r i 
AE ae et a ees a Boe AD8602ARMZ-R2CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 2.28 1.82 1.37 
AD712JNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 383 306 238 AD8602ARMZ-R2TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 318.50/250 
AD712JRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 383 306 238 AD8603AUJZREEL7CT-ND __| Op Amp CMOS Rail-to-Rail In/Out* . 1.70 1.36 1.02 
AD712KNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 678 543 4.58 AD8603AUJZREEL7TR-ND Op Amp CMOS Rail-to-Rail In/Out* . 2611.20/3,000 
AD712KRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 650 520 439 AD8604AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out . 258) 207.61 
AD712KR-REEL7CT-ND Precision Op Amp Dual BiFET. 666 533 4.50 AD8604ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rall In/Out» Be ed USES 
AD713AQ-ND Precision Op Amp Quad BiFET 11.30 1017 9.02 AD8604ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out 236) 88) 147 
AD713B0-ND Precision Op Amp Quad BiFET 43.42 3909 3466 AD8605ART-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out 185 148 1.11 
AD713JNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET 8.92 7.14 6.03 AD8605ARTZREEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out» . 1.70 1.36 1.02 
AB: isl F AD8G05ARTZREEL7TR-ND | Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out .. 2611.20/3,000 
Ape GAP BIE MiNaeee oer ceo oe | ADS606AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out... 351 281 2.19 
AD744JN-ND Precision Op Amp BiFET Mono 533 497 3.32 AD8606ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 3.20 256 1.99 
AD744JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono™. 509 407 3.47 AD8606ARMZREELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 2.68 215 1.67 
AD744JR-ND Precision Op Amp BiFET Mono. 590 4.72 3.67 AD8606ARMZREELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 4498.20/3,000 
a ici 7 ¥ AD8607ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise* 2.72 218 1.70 
AARON A eaten ae pat giB ag. | ADB607ARMZ-REELCT-ND — | Op Amp Dual Rai-to-Rail In/Out Low Noise 2.30 1.84 1.43 
AD744KRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono*. 710 568 480 AD8607ARMZ-REELTR-ND — | Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise 3855.60/3,000 
AD746JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual 824 660 557 AD8608ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* ap 837 262 
AD746JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual* 8.24 660 5.57 AD8608ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* .14-TSSOP 4.21 3.37 2.62 
‘AD781JNZ-ND Sample and Hold Amp 700nS* 72.08 10.88 965 AD8609AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS. 14-SOIC 5.45 4.36 3.39 
‘AD817AN-ND Op Amp High Speed Low Power’. 425 341 265 AD8609ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS* 14-SOIC 4.95 3.96 3.08 
‘AD817ANZ-ND Op Amp High Speed Low Power* 405 324 252 AD8609ARU-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS . .14-TSSOP 5.45 4.36 3.39 
AD817ARZ-ND Op Amp High Speed Low Power* 405 324 252 AD8609ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS* .14-TSSOP_ 4.95 3.96 3.08 
AD825AR-ND Op Amp JFET High Speed. 443 3.55 2.76 AD8614ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* 807-238-5280 2.24 1.68 
AD825ARZ-ND Op Amp JFET High Speed 423.339 264 AD8614ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* 4300.80/3,000 
AD827JNZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 9.45 851 7.55 AD8617ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 1.78 142 1.07 
AD827JRZ-16-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 9.45 851 7.55 AD8617ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 2726.40/3,000 
AD841JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband Unity-Gain Stable 8.04 6.44 5.43 AD8617ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out... 215 1.72 1.29 
AD842JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband High Output Current 9.06 7.25 6.12 AD8629ARMZ-REELCT-ND — | Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 3.31 2.65 2.06 
ADB43JNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed* . Dip 966. 7.73 6.53 AD8629ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 5556.60/3,000 
AD843KNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed* . ip 10.98 8.79 7.42 AD8629ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 3.92 3.14 2.44 
AD845JNZ-ND Op Amp Precision 16MHz*.. 720 576 486 AD8630ARUZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 648 5.19 4.38 
AD845JRZ-16-ND Op Amp Precision 16MHz 794 636 536 AD8630ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out» 14-SOIC 6.48 5.19 4.38 
AD845KNZ-ND Op Amp Precision 16MHz*.. 8.34 6.68 5.63 AD8638ARJZ-REEL7CT-ND — | Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* 286 229 178 
(AD8015ARZ-ND Transimpedance Amp* ... 680 5.44 459 AD8638ARJZ-REEL7TR-ND Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* 4800.60/3,000 
AD8017ARZ-ND Amp, High Speed, Dual High Out 8SOIC 538 4.31 3.35 AD8638ARZ-ND Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* 3.38 2.70 2.10 
AD8214ARMZ-R7CT-ND High Voltage Threshold Detector* .BMSOP 1.98 158 1.19 AD8642ARZ-ND Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out... 5.86 4.69 3.96 


AD8214ARMZ-R7TR-ND 
AD8397ARZ-ND 


High Voltage Threshold Detector* . 8-MSOP 
Op Amp Rail-to-Rail High Output: 


1027.00/1,000 
5.51 4.41 3.43 


AD8506ARMZ-REELCT-ND 
AD8506ARMZ-REELTR-ND 
AD8515AKSZ-R2CT-ND 
AD8515AKSZ-R2TR-ND 
AD8515ARTZ-R2CT-ND 


Amp, R-R 1/0 Zero Crossover Distortion 
Amp, R-R 1/0 Zero Crossover Distortion 
Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 
Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 
Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 


1.78 1.42 1.07 
2726.40/3,000 
1.29 1.08 .86 
161.25/250 
alee eG 


AD8515ARTZ-R2TR-ND 
AD8515ARTZREEL7CT-ND 
AD8515ARTZREEL7TR-ND 
AD8519AKSZ-REEL7CT-ND 
AD8519AKSZ-REEL7TR-ND 


Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 
Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 
Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 
Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. 
Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. 


146.25/250 
sOG eu mnOd 
936.00/3,000 
2.00 1.60 1.20 
3072.00/3,000 


AD8643ACPZ-REEL7CT-ND 


Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out 


7.70 616 5.20 


AD8643ACPZ-REEL7TR-ND 
AD8643ARZ-ND 
AD8647ARMZ-REELCT-ND 
AD8647ARMZ-REELTR-ND 
AD8648ARUZ-ND 


Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out*.. 
Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out* 
Amp, 24MHz Rail-to-Rail with Shutdown* 
Amp, 24MHz Rail-to-Rail with Shutdown* 
Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* 


-14-TSSOP 


7218.75/1,500 
9.62 7.70 6.50 
155 1.24 93 


AD8648ARZ-ND 
AD8652ARZ-ND 
AD8661ACPZ-REEL7CT-ND 
AD8661ACPZ-REEL7TR-ND 
AD8661ARZ-ND 


Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* ... 14-SOIC 
Op Amp 50Mkz, Precision CMOS: 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 


AD8519ARTZ-REEL7CT-ND 
AD8519ARTZ-REEL7TR-ND 
AD8519ARZ-ND 
AD8529ARZ-ND 


Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. 
Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. 
Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. 
Op Amp Dual Rail-to-Rail Out 


2.00 1.60 1.20 
3072.00/3,000 

2.23 1.78 1.34 

2.66 2.13 1.66 


AD8662ARZ-ND 
AD8663ACPZ-REEL7CT-ND 
AD8663ACPZ-REEL7TR-ND 
AD8663ARZ-ND 
AD8664ARUZ-ND 


Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 


2380.80/3,000 
2.50 2.00 1.56 
2.50 2.00 1.56 
5.47 438 3.41 
98) Se 119 

1540.50/1,500 
240 1.92 1.44 
3.74 2.99 2.33 
163 1.30 .98 

1267.50/1,500 
1.78 1.42 1.07 


5.42 434 3.66 


AD8664ARZ-ND 
AD8665ARJZ-REEL7CT-ND 
AD8665ARJZ-REEL7TR-ND 
AD8665ARZ-ND 
AD8666ARZ-ND 


Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 


5.42 434 3.66 
150 1.25 1.00 
1950.00/3,000 
Wes) 12 a 
2.40 1.92 1.44 


AD8531ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 292) 697152) 
AD8531ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 897.00/3,000 
AD8531ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 81 68 = 54 
AD8531AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 78 65.52 
AD8531AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 1014.00/3,000 
AD8532ARMZ-R2CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 1.50 1.20 .90 
AD8532ARMZ-R2TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 210.00/250 


AD8532ARUZ-ND 
AD8532ARZ-ND 
AD8534ARUZ-ND 
AD8534ARZ-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 


38: 116.92 
38 116.92) 
1.65 132 .99 
iss EI 


AD8667ARMZ-REELCT-ND 
AD8667ARMZ-REELTR-ND 
AD8667ARZ-ND 
AD8668ARUZ-ND 
AD8668ARZ-ND 


Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 


1.75 140 1.05 
2688.00/3,000 
2.03 1.62 1.22 
416 3.33 2.59 
416 3.33 2.59 


AD8541AKSZ-REEL7CT-ND 
AD8541AKSZ-REEL7TR-ND 
AD8541ARZ-ND 

AD8541ARTZ-REEL7CT-ND 
AD8541ARTZ-REEL7TR-ND 


Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 


78) 365 152) 
1014.00/3,000 

81 68 54 

92 69°52 
897.00/3,000 


AD8669ARZ-ND 
AD8675ARZ-ND 
AD8676ARMZ-REELCT-ND 
AD8676ARMZ-REELTR-ND 
AD8676ARZ-ND 


Op Amp 16V, 4MHz Precision Rail-to-Rail* .. 
Op Amp 36V Precision Rail-to-Rail* ..... 
Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rai 
Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 


3.04 243 1.89 
317 2.54 1.98 
3.74 2.99 2.33 
6274.80/3,000 
443 3.55 2.76 


AD8542ARZ-REEL7CT-ND 
AD8542ARZ-REEL7TR-ND 
AD8542ARUZ-ND 
AD8542ARZ-ND 
AD8544ARUZ-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 


108" 290) 272) 
478.80/1,000 
LOS 905 9272. 
1.08 90 72 
1.30 1.04.78 


AD8676BRMZ-REELCT-ND 
AD8676BRMZ-REELTR-ND 
AD8676BRZ-ND 
AD8677ARZ-ND 
AD8677AUJZ-REEL7CT-ND 


Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp 130pV Offset Voltage* 
Op Amp 130yV Offset Voltage* 


482 3.86 3.00 
8089.20/3,000 
5.06 4.05 3.42 
248 1.98 1.49 
1.90 1.52 1.14 


* RoHS Compliant 
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ANALOG igi = AMPLIFIERS (Continued) 
Ca pevices Disi@peel f ! 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AD8677AUJZ-REEL7TR-ND Op Amp 130pV Offset Voltage * 2918.40/3,000 AD829ARZ-ND Video Op Amp Low Noise High Speed* 6.03 4.83 3.76 
AD8682ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 3.74 2:99 2133 AD829JNZ-ND Video Op Amp Low Noise High Speed* 6.30 5.04 4.26 
AD8682ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 6274.80/3,000 AD829JR-REEL7TR-ND Video Op Amp Low Noise High Speed.. 3133.73/750 
AD8682ARZ-ND Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 4.70 3.77 2.93 AD829JRZ-ND Video Op Amp Low Noise High Speed* 630 5.04 4.26 
AD8684ARUZ-ND Op Amp Quad Low Power, High Speed, JFET* 4-TSSOP 5.98 4.79 4.04 AD843JRZ-16-ND 34MHz, CBFET Fast Settling Op Amp*. 16-SOIC 1062 850 7.17 
AD8684ARZ-ND Op Amp Quad Low Power, High Speed, JFET* 14-SOIC 5.98 4.79 4.04 AD844ANZ-ND Op Amp Mono 60MHz* i 6.54 5.24 442 
AD9631ANZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* “Dip 9.76 7.81 6.59 AD844JRZ-16-ND Op Amp Mono 60MHz* 7.52 6.02 5.08 
AD9632ARZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* 8-SOIC 940 7.52 6.35 AD847ARZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 654 5.24 442 
AD9665ACPZ-REEL7CT-ND 4-Channel, LVDS, Dual Output, AD847JNZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 5.96 4.77 4.03 
Driver with Oscillator* .... a 32-LFCSP 6.56 5.25 4.43 AD847JRZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 742 5.94 5.01 
AD9665ACPZ-REEL7TR-ND 4-Channel, LVDS, Dual Output, Laser Diode AD848JNZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 6.00 480 4.05 
Driver with Oscillator* on 32-LFCSP 6150.00/1,500 AD848JRZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 6.00 4.80 4.05 
ADA4310-1ACPZ-R7CT-ND. Op Amp, High Speed, Current Feedback* 16-LFCSP 342 2.74 2.13 AD8000YCPZ-REEL7CT-ND Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* .. 3.83 3.06 2.38 
ADA4310-1ACPZ-R7TR-ND Op Amp, High Speed, Current Feedback* 16-LFCSP 2907.00/1,500 AD8000YCPZ-REEL7TR-ND Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* .. 3251.25/1,500 
ADA4310-1ARHZ-ND. Op Amp, High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 3.74 2.99 2.33 AD8000YRDZ-ND Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed .. 412 3.30 2.57 
ADA4311-1ARHZ-R7CT-ND Op Amp, 2 High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 3.74 299 2.33 AD8001ANZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 724 580 4.89 
ADA4311-1ARHZ-R7TR-ND Op Amp, 2 High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 2116.50/1,000 AD8001ARTZREEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 340 272 212 
ADA4841-1YRJZ-R7CT-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rai SOT-23-6 362 2.90 2.26 AD8001ARTZREEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 5707.80/3,000 
ADA4841-1YRJZ-R7TR-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* ...... SOT-23-6 6085.80/3,000 AD8001ARZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 7.24 580 4.89 
ADA4841-1YRZ-R7CT-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-SOIC 3.62 2.90 2.26 AD8002ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz* 7.20 5.76 4.86 
ADA4841-1YRZ-R7TR-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 2052.75/1,000 AD8003ACPZ-REEL7CT-ND Op Amp Triple, 1.5GHz* 5.84 468 3.95 


ROE ene a nue a Meeoion Beata Raia ONewe ah ase ae AD8003ACPZ-REEL7TR-ND | Op Amp Triple, 1.5GHz* 5475.00/1 500 
pen p Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rai ; ; 5 AD8004ANZ-ND Current-Feedback A\ cd 8.63 7.77 6.89 
ADA4851-1YRJZR2CT-ND | Op Amp High Speed Rail-to-Rail* HsmetCONtO| | lansanitaotann eben eae! Ane) Hee ee 
NEAR oe Ane ig eee ala a at ¥ AD8O07AKSZ-REEL7CT-ND _| Current-Feedback Amp, 650MHz* 2.99 2.40 1.87 
+ -| p Amp High Speed Rail-to-Rail* : ; E H a 1 * 
ADA4851-4YRUZ-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 341 249 194 Aviat: REEL7TR-ND Gurrent-reedback Amp, 650MHz 5027.40/3,000 
i : 7 AD8007AR-ND Current-Feedback Amp, 650MH. 3.67 2.94 2.29 
ADA4853-1AKSZ-R2CT-ND. Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 175) 40) 05) 7 I ie 
i i ‘i AD8007ARZ-ND Current-Feedback Amp, 650MHz O51 2i8i 219) 
ADA4853-1AKSZ-R2TR-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 245.00/250 AD8008ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual* 520 416 3.51 
ADA4853-2YCPZ-RL7CT-ND | Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 1.75 1.40 1.05 P ‘ i ; 
——— = : AD8008ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual* 5.20 4.16 3.51 
ADA4853-2YCPZ-RL7TR-ND | Op Amp Video, Rail-to-Rail Output 1365.00/1,500 ADS8009AR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 491. 3.93 3.06 
ADA4853-3YCPZ-R7CT-ND. Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 215 1.72 1.29 iF 7 
: 5 AD8009ARZ-ND Current-Feedback Amp, 1GHz*. 468 3.75 2.92 
ADA4853-3YCPZ-R7TR-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 1677.00/1,500 ef 4 ZI 
: ; i AD8009AR-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 484 3.87 3.01 
ADA4853-3YRUZ-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 2.41 1.93 1.50 
i : AD8009JRT-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 412 3.30 2.57 
ADARSCIONRZND) Op Amp Triple High Speed * a) 2513s ADBOOQJRT-REEL7TR-ND __| Current-Feedback Amp, 1GHz 6993.00/3,000 
ROR Soe UREN Op Amp Triple High Speed FB es ADBOO9JRTZ-REEL7CT-ND | Current-Feedback Amp, 1GHz* 398 3.19 248 
ADA4899-1YCPZ-R7CT-ND Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 430 344 2.68 AD8009JRTZ-REEL7TR-ND ¢ Feedback A P, 4GHz*. z 690 60/3 000 
ADA4899-1YCPZ-R7TR-ND | Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* -LFCSP 3652.88/1,500 ABQ Op Amp Low Power Hak’ Secse Aga Gen Tes 
ADA4899-1YRDZ-ND Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 8-SOIC 5.06 4.05 3.15 Ee et uence : : ; 
ie | H A A Be e AD8010ARZ-ND Op Amp Low Power High Speed*.. 6.26 5.01 4.23 
ADA4941-1YRZ-ND Single Supply Differential 18-Bit ADC Driver* 5.68 4.55 3.84 
AD8011ANZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* 497 3.98 3.10 
ADEL2020ANZ-ND Improved Second Source to the EL2020* .. 5.09 4.07 3.17 AD8014 ARZ-ND Ci ‘Feedback Amp. 300MHz* 4973.98 3.10 
ADN2525ACPZ-R2CT-ND 10.7Gbps Active Back-Termination Differential UT TeTe neo page np, id : ; ; 
Laser Diode Driver’... 16-LFCSP 31.71 29.60 27.49 AD8011AR-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 300MHz. §.33 4.27 3.32 
ADN2525ACPZ-R2TR-ND 10.7Gb i _ pan Fi 5 AD8011AR-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 300MH 2369.25/750 
.7Gbps Active Back-Termination Differential 7 
Laser Diode Driver* 16-LFCSP 6738.38/250 AD8012ARMZ-ND Current-Feedback Dual Amp, So0MHes 5.60 449 3.49 
ADMH1191-2ARMZ-R7CT-ND _ | Digital Power Monitor* 10-MSOP 432 346 269 ADSOIZBREND Giirent heetpack Duel Ainp sS0Mti2 SCORE a8 
ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND | Digital Power Monitor 10-MSOP 2448.00/1,000 POSOISARSIAND Op Amp Single Supply 11.30 9.04 7.63 
EVAL-ADM1191EBZ-ND Evaluation Board for ADM1191* — 151.80 eae AD8014ARTZ-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* 0T-23-5 2.70 216 1.68 
ADM1192-1ARMZ-R7CT-ND _ | Digital Power Monitor* ‘ 40-MSOP 4.32 3.46 2.69 AD8014ARTZ-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* OT -23-5 4536.00/3,000 
ADM1192-1ARMZ-R7TR-ND _ | Digital Power Monitor* 10-MSOP 2448.00/1,000 AD8014ARZ-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* . SOIC 38.11 249 1.94 
EVAL-ADM1192EBZ-ND Evaluation Board for ADM1192* 751.80 AD8021ARZ-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz High Speed * “SOIC 347 2.78 2.16 
ADTLO82ARZ-ND Op Amp JFET Input* : ‘90 ae Eu AD8021ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz High Speed* 8-MSOP 347 2.78 2.16 
ADTLO82URZ-ND Op Amp JFET Input* 84 70 56 AD8022ARMZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Noise*. 8-MSOP 516 413 3.49 
ADTLO84ARUZ-ND Op Amp JFET Input* 132 110 .88 AD8022ARZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Noise*. “SOIC 5.16 4.13 3.49 
ADTLO84ARZ-ND Op Amp JFET Input* 14-S0IC 1.17 98 78 AD8024ARZ-ND Amp Quad 24V 350M#z¢ .. 16-SOIC 898 7.19 6.07 
ADTLOB4JRZ-ND Op Amp JFET Input* TESOIG 1.05 88 70 AD8027ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . B-SOIC 3.20 2.56 1.99 
OP11EPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* 14-Dip 10.50 9.45 8.38 AD8027ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 2.70 216 1.68 
OP179GRTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 1.30 1.04 478 AD8027ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 4536.00/3,000 
OP179GRTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail In/Out* S0T-23-5 2340.00/3,000 AD8028ARMZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed . 5.06 4.05 3.15 
OP183GSZ-ND Op Amp 5MHz Low Noise*. 8-SOIC 3.78 3.03 2.36 AD8028ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . i 6.06 4.05 3.15 
OP200EZ:ND Op Amp Dual Low Offset* CDip 1225 11.03 9.78 ADB029AKSZ-REEL7CT-ND _| Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...SC70-6 2.15 1.72 1.29 
OP275GSZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio*. 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 AD8029AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...SC70-6 3302.40/3,000 
OP275GSZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio* 8-SOIC 1170.00/1,000 AD8029ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power*...8-SOIC 2.27 1.82 1.42 
OP279GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Rail-to-Rail 60mA’ 8-SOIC 288 2.31 1.80 AD8030ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...8-SOIC 3.22 2.58 2.01 
0P281GSZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Out, Ultralow Power . 5.02 4.02 3.39 AD8030ARJZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out High 
OP291GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Rail-to-Rail* 479 3.84 2.99 Speed Low Power*. “ 272 218 1.70 
OP292GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply*... 3.40 2.72 2.12 AD8030ARJZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* 4573.80/3,000 
OP293ESZ-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Raii 9.82 7.86 6.63 AD8031ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* . 2.95 2.36 1.84 
OP293FSZ-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Rail 5.04 4.04 3.14 AD8031ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* . 2.95 2.36 1.84 
OP293FSZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Rail 5.04 4.04 3.14 AD8031ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* . 2.59 2.07 1.61 
OP293FSZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Rail 2856.00/1,000 AD8031ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail*. 4347.00/3,000 
OP295GPZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail* 459 368 2.86 AD8031BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* . 4.91 3.93 3.06 
OP295GS-REEL7TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 2652.00/1,000 AD8031BRZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* . 4.91 3.93 3.06 
OP295GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 448 3.59 2.79 AD8032ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 455 3.64 2.83 
OP296GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Low Power* 3.98 3.19 2.48 AD8032AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail 5.00 4.00 3.11 
OP400EY-ND. Op Amp Quad Low Offset. 17.84 16.07 14.25 AD8032ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 455 3.64 2.83 
OP400FY-ND Op Amp Quad Low Offset. 12.08 10.88 9.65 AD8032ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 455 3.64 2.83 
OP400GPZ-ND Op Amp Quad Low Offset* . 9.88 7.91 6.67 AD8032BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 632 5.06 4.27 
OP400GSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* . 9.88 7.91 6.67 AD8032BRZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 632 5.06 4.27 
OP400HPZ-ND Op Amp Quad Low Offset* . 10.78 8.63 7.28 AD8032BRZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 3009.90/750 
OP400HSZ-ND Op Amp Quad Low Offset . 10.78 8.63 7.28 AD8033AKSZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* . 2.32 1.86 1.45 
OP492GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply*. 14-S0IC 5.92 4.74 3.69 ADB033AKSZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp with FastFET™» . 3893.40/3,000 
OP495GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail*. 8.76 7.01 5.92 AD8033ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* . 2.86 2.29 1.78 
SMPO4EPZ-ND Amp Quad Sample-Hold* 9.21 830 7.36 AD8034ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™ * . 3.62 2.90 2.26 
SMPO4ESZ-ND Amp Quad Sample-Hold* 931 839 7.44 AD8034ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™ » . 6085.80/3,000 
SMPO8FSZ-ND Amp Octal Sample-Hold*.... 14.71 13.25 11.75 AD8034ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™ * . 4.25 3.41 2.65 
High-Speed AD8036ANZ-ND Voltage-Feedback Clamp Amp* 850 7.65 6.79 
AD585AQ-ND Precision Sample and Hold Amp Mono High Speed 27.87 26.02 24.16 AD8036ARZ-ND Voltage-Feedback Clamp Amp*......... 850 7.65 6.79 
AD810AN-ND Current-Feedback Amp Video Low Power... 5.56 445 3.46 AD8037ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Output Clamping* 9.82 7.86 6.63 
AD810ANZ-ND Current-Feedback Amp Video Low Power®. 5.04 4.04 3.14 AD8037ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Output Clamping* 982 7.86 6.63 
AD810ARZ-ND Current-Feedback Amp Video Low Power*. 504 404 3.14 AD8038AKSZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power: Cay alee ale) 
AD811ANZ-ND High Performance Video Op Amp* 7.78 6.23 5.26 AD8038AKSZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power: 3302.40/3,000 
AD811ARZ-16-ND High Performance Video Op Amp* . 854 684 5.77 AD8038ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 2.27 1.82 1.42 
AD811ARZ-20-ND High Performance Video Op Amp* . 854 684 5.77 AD8039ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power: ee lei toil 
AD811JRZ-ND Current-Feedback Amp Video High Speed* 7.78 6.23 5.26 AD8039ARTZREEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power: aye Pi) aldo 
AD812ANZ-ND Current-Feedback Amp Dual Low Power’ 5.92 4.74 4.00 AD8039ARTZREEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power: = 4573.80/3,000 
AD812ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual Low Power: 6.92 4.74 4.00 AD8040AR-ND Low Power, High Speed, Rail-to-Rail In/Out Amp....... 470 377 2.93 
AD826ANZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 5.60 4.49 3.49 AD8040ARZ-ND Low Power, High Speed, Rail-to-Rail In/Out Amp*. 428 342 2.66 
AD826AR-REEL7CT-ND Op Amp Dual High Speed Low Power .. 4.97 3.98 3.10 AD8041ANZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable* .. 423 339 2.64 
AD826AR-REEL7TR-ND Op Amp Dual High Speed Low Power .. 2544.75/750 AD8041ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable* 4.23 3.39 2.64 
AD826ARZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 5.60 449 3.49 AD8042ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 5.24 420 3.27 
AD827AQ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power 13.56 12.21 10.83 * RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description if 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AD8044ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail Quad* 8.20 6.56 5.54 AD595CDZ-ND Thermocouple Instrumentation Amp* . 30.68 28.63 26.59 
AD8044ARZ-14-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail Quad* 8.20 6.56 5.54 AD620ANZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 6.78 543 4.58 
AD8045ACPZ-REEL7CT-ND —_| Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion 317 254 1.98 AD620ARZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 6.78 543 4.58 
AD8045ACPZ-REEL7TR-ND __ | Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion*.. 2696.63/1,500 AD620BNZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 10.18 8.15 6.88 
AD8045ARDZ-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion* 8-SOIC 3.74 2.99 2.33 AD620BRZ-ND Instrumentation Amp Low Power* .. 10.18 815 6.88 
AD8047ANZ-ND Voltage-Feedback Amp 250MHz* i 547 438 3.41 AD621ANZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift “Dip 872 6.98 5.89 
AD8047ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 250MHz* 547 438 3.41 AD621ARZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 8.72 698 5.89 
AD8048ARZ-ND Voltage-Feedback Amp General Purpose* . 497 3.98 3.10 AD621BNZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 10.90 9.81 8.70 
AD8051ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed 8-SOIG 218 1.74 1.31 poi Hea re a mane Power Low Drift* 1030 ae ae 
AD8051ART-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed. SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TET Trstrumentatian Amp ~ a ae oe 
AD8051ART-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed. SOT-23-5 3686.40/3,000 x 4 i k : 
AD8051ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 07-235 218 1.74 1.31 ADG22AR-REEL7CT-ND Instrumentation Amp.. . 5.90 4.72 3.67 
ADBO51ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 3340.80/3,000 ADEN NOL petumenao am ea te ie oe ae 
AD8052ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed*.. 3.71 297 2.31 RORaARNID iactrimentation us Rai i; Rail Olt iGo Sa8 BEA 
AD8052ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* . Ral 2G, 22a) aa a Iisiumentation im ae Outs ae 
AD8054AR-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed... 6.34 5.08 4.28 GLEE EH EELTUPAI) igcirienentatlon, ans alka Ball Oui 9907.75/1.000 
AD8054ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed* 5.90 472 3.99 USoe Teal Teinereibn fue Baie nl ae anh Eee Bee 
AD8054ARUZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed* 6.20 496 4.19 AD623BRZ-ND Instrumentation Amp Ralito-Rall Out* 628 503 424 
ADBOSSANZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* 2.20 1.76 1.32 AD624ADZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise 21.77 20.32 18.87 
AD8055ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* 220 Oo 7 — 7 ; ; = 
; AD624BDZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise* 35.64 33.27 30.89 
AD8055ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single* 1388) 150) 1:13) | ‘ A ae 
: AD624CDZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise 53.40 49.84 46.28 
POEOSS REE Calabi) Voltage-Feedback Amp Single ABAD Cae) AD625ADZ-ND instrumentation Amp Programmable Gain*. 20.03 18.69 17.36 
POEOEC REE aia Daag) Voltage-Feedback Amp Dual Tender AD625JN-ND Instrumentation Amp Programmable Gain 14.74 13.28 11.78 
AD8056ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* . EWA Aye 22a) i it in* 
AD625JNZ-ND Instrumentation Amp Programmable Gain*.. Tell aaral ere 
ANBOSEARZ:ND Voltage-Feedback Amp Dual* . A 2) ADG25KNZ-ND instrumentation Amp Programmable Gain. 18.00 16.80 15.60 
AD8057AR-ND Voltage-Feedback Amp Single. 2.43 1.94 1.46 AD626AN-ND Differential Amp True Single Supply. 746 5.97 5.04 
AD8057ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single* 1.88 1.50 1.13 AD626ANZ-ND Differential Amp True Single Supply* 716 5.73 4.84 
AD8057ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single* 2880.00/3,000 AD626BNZ-ND Differential Amp True Single Supply* 976 7.81 6.59 
AD8057ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* 220 1.76 1.32 AD627AN-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail.. 6.32 5.06 4.27 
ADSOSEARMZ:ND Voltage-Feedback Amp Dual* . uit 2/28 AD627ANZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 6.04 4.84 4.08 
AD8058ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* . 371 297 2.31 AD627ARZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 6.04 4.84 4.08 
AD8061ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 1.88 1.50 1.13 AD627ARZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 6.04 484 4.08 
AD8061ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 2880.00/3,000 AD627ARZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 3775.00/1,000 
AD8062ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* Eile eOn mera AD627BNZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 8.44 6.76 5.70 
AD8062ARMZ-R7CT-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 3.71 2.97 2.31 AD627BRZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 844 6.76 5.70 
AD8062ARMZ-R7TR-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail*. 2103.75/1,000 AD628AR-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. Prog §.06 4.05 3.15 
AD8063ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* Cake alee “ale AD628ARZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage 
AD8065ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 425 341 2.65 Programmable* 484 3.87 3.01 
AD8065ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 3.62 2.90 2.26 AD628ARMZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Voltage Prog. * 8-MSOP 4.84 3.87 3.01 
AD8065ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speeds ... 6085.80/3,000 AD629ANZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . “Dip 6.70 5.36 4.53 
AD8066ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* . 5.44 436 3.68 AD629AR-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage. SOIC 7.00 560 4.73 
AD8066ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* .. 544 436 3.68 AD629ARZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . SOIC 6.70 5.36 4.53 
AD8067ARTZ-REEL7CT-ND Precision FastFET™ Op Amp* 5.22 418 3.25 AD629BNZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . “Dip 863 7.77 6.89 
AD8067ARTZ-REEL7TR-ND Precision FastFET™ Op Amp* 8769.60/3,000 AD629BRZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . “SOIC 863 7.77 6.89 
p Amp /3, 
AD8091AR-ND Voltage-Feedback Amp Single 2:20 80) ed) AD8220ARMZ-ND JFET Input Instrumentation Amp* ... 5.64 452 3.81 
‘AD8091ARTZ-R7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* S0T-23-5 1.75 140 1.05 AD8220-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8220ARMZ* — [BS 0 SD 
AD8091ARTZ-R7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* SOT-23-5 2688.00/3,000 peepee a rest ede ne taeledl ate ee oe o3 na 
AD8091ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 8-SOIC 2.05 1.64 1.23 al al Hl ISION, z A 8 
AD8092ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* . 8-SOIC 2.39 1.91 1.49 AD8222ACPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel... 6806.25/1,500 
AD8099ACPZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp*. -LFCSP 4.50 3.60 2.80 AD8222BCPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel*.. 12.74 10.20 8.60 
AD8099ACPZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp*. -LFCSP 3625.00/1,500 AD8222BCPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel* 11800.43/1,500 
4 7 ‘ a % AD8224-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8224*.. — 75.84 - _ 
AD8099ARDZ-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp*. 8-SOIC 531 4.25 3.31 AD8224ACPZ-R7CT-ND Instr. Amp Precision, Dual Ch. JEET Input R-R* 834 6.68 5.63 
AD8132AR-ND Differential Amp 350MHz High Speed . 8SOIC 4.91 3.93 3.06 GED Reena inet Ane Precision: Bil Che IEEE jab RRs er ate eGR 
AD8132ARZ-ND Differential Amp 350MHz High Speed* BSOIC 443 3.55 276 , BUIp CRIN ee npu oe we 
AD8132ARMZ-ND Differential Amp 350MHz High Speed* 443 3.55 2.76 AD8224BCPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel Freeeinion on 
AD8137YCPZ-REEL7CT-ND | Differential 12-Bit ADC Driver* 248 1.98 1.54 nue 3 : : 


AD8137YCPZ-REEL7TR-ND 


Differential 12-Bit ADC Driver* 


2103.75/1,500 


AD8224BCPZ-R7TR-ND 


Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 
JFET Input R-R* 


12541.43/1,500 


AD8137YRZ-ND Differential 12-Bit ADC Driver* 2.93 2.34 1.82 
AD8138ARZ-ND Differential ADC Driver Low Distortion 8.60 6.88 5.81 
AD8138ARMZ-ND Differential ADC Driver Low Distortion 8.60 6.88 5.81 
AD8139ACPZ-REEL7CT-ND Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver*. 7.26 5.81 4.91 


AD8139ACPZ-REEL7TR-ND 


Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver*. 


6806.25/1,500 


AD8225AR-ND Instrument Amp Precision Gain of 5 8.10 648 5.47 
AD8225ARZ-ND Instrument Amp Precision Gain of 5* Tf6y 16:21) 15,24) 
AD8230YRZ-ND 16V, R-R, 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* 7.06 5.65 4.77 
AD8231-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8231* 75.84 = = 
AD8231ACPZ-R7CT-ND Zero Drift, Digitally Programmable 

Instrumentation Amp* 3.85 3.08 2.40 


AD8231ACPZ-R7TR-ND 


AD8250-EVALZ-ND 
AD8250ARMZ-ND 


Zero Drift, Digitally Programmable 

Instrumentation Amp*.... 
Evaluation Board for AD8250 
Instrumentation Amp, 10MHz, CMOS® 


3270.38/1,500 
79 = = 


Programmable Gain* 993 894 7.93 
AD8250ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, 10MHz, C#MOS® 
Programmable Gain* 993 894 7.93 


AD8250ARMZ-R7TR-ND 
AD8251ARMZ-R7CT-ND 


Instrumentation Amp, 10MHz, CMOS® 
Programmable Gain 
Instrumentation Amp, 
Programmable Gain* 


7360.60/1,000 


9.93 8.94 7.93 


AD8251ARMZ-R7TR-ND 


AD8273ARZ-R7CT-ND 
AD8273ARZ-R7TR-ND 
AD8553ARMZ-REELCT-ND 


Instrumentation Amp, 10MHz, CMOS® 

Programmable Gain* 
Dual Channel, Audio Difference Amplifier* 
Dual Channel, Audio Difference Amplifier 
1.8V-5V Auto Zero, In Amp*. 


7360.60/1,000 
450 360 2.80 
2550.00/1,000 
2.97 2.38 1.85 


AD8553ARMZ-REELTR-ND 
AD8555ACPZ-REEL7CT-ND 


AD8555ACPZ-REEL7TR-ND 


1.8V-5V Auto Zero, In Amp*. 
0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
Signal Amp* 
0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
Signal Amp* 


4989.60/3,000 
646 5.17 4.37 


6056.25/1,500 


AD8555ARZ-ND 
AD8556ACPZ-REEL7CT-ND 
AD8556ACPZ-REEL7TR-ND 


0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
Signal Amp* 
Digitally Programmable Sensor Signal 
Amp with EMI Filter* 
Digitally Programmable Sensor Signal 
Amp with EMI Filter* 


“SOIC 


16-LFCSP 


16-LFCSP 


7.80 6.24 5.27 


5.84 468 3.95 


5475.00/1,500 


AD8556ARZ-ND 


Digitally Programmable Sensor Signal 


AD8139ARDZ-ND Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver*. 8.54 6.84 5.77 
AD8644ARZ-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz*.... 5.36 4.29 3.34 
AD8646ARMZ-REELCT-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* 133 1.06.80 
AD8646ARMZ-REELTR-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* 2035.20/3,000 
AD8646ARZ-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* 160 1.28 .96 
AD9631ARZ-ND Voltage-Feedback Op Amp Wide Bandwidth* S76) 7.81) 6:59 
ADA4850-1YCPZ-R2CT-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 1.75 140 1.05 
ADA4850-1YCPZ-R2TR-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 245.00/250 
ADA4850-2YCPZ-R2CT-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 2.18 1.74 1.31 
ADA4850-2YCPZ-R2TR-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 304.50/250 
OP42FZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Sei 7.28 5.83 4.92 
OP42GPZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 491 3.93 3.06 
OP42GSZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 491 3.93 3.06 
OP162GSZ-ND Op Amp 15MHz Rail-to-Rail 3.60 2.88 2.24 
OP249GPZ-ND Op Amp Dual JFET Precision High Sp 3.96 3.17 2.47 
OP249GS-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed 414 3.32 2.58 
OP249GSZ-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed* 3.96 3.17 2.47 
OP462GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail High Speed*.. 7.78 6.23 5.26 
OP467GPZ-ND Op Amp Quad Precision High Speed*. 12.00 10.80 9.58 
OP467GSZ-ND Op Amp Quad Precision High Speed*. 12.93 11.64 10.33 
OP482GPZ-ND Op Amp Quad JFET High Speed Low Power* 475 3.80 2.96 
OP482GSZ-ND Op Amp Quad JFET High Speed Low Power* 428 342 2.66 
Instrumentation 

AD521JDZ-ND Instrumentation Amp Precision* ..... 33.39 31.17 28.94 
AD521KDZ-ND Instrumentation Amp Precision* 47.54 44.37 41.20 
AD524ADZ-ND Instrumentation Amp Precision* 18.11 16.90 15.70 
AD524ARZ-16-ND Instrumentation Amp Precision* 13.79 12.42 11.02 
AD524BDZ-ND Instrumentation Amp Precision* 28.43 26.53 24.64 
AD524CDZ-ND Instrumentation Amp Precision* ..... 45.72 42.68 39.63 
AD526ADZ-ND Gain Amp Software Programmable 16.55 15.45 14.34 
AD526BDZ-ND Gain Amp Software Programmable* 19.92 18.60 17.27 
AD526CDZ-ND Gain Amp Software Programmable* 39.12 36.52 33.91 
AD526JN-ND Gain Amp Software Programmable .. 10.73 9.66 8.57 
AD526JNZ-ND Gain Amp Software Programmable* 10.25 9.23 8.18 
AD594ADZ-ND Mono Thermocouple Amp* 20.09 18.75 17.41 
AD594CDZ-ND Mono Thermocouple Amp* 30.68 28.63 26.59 
AD595AD-ND Thermocouple Instrumentation Amp 40.65 30.68 21.48 
AD595ADZ-ND Thermocouple Instrumentation AMP?* ........-.:-:0:s+eee 14-CDip 22.02 20.56 19.09 


Amp with EMI Filter* S65 1610579 5:411 
AD8557ACPZ-REEL7CT-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp $02 4102) 3:13 
AD8557ACPZ-REEL7TR-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp 4264.88/1,500 
AD8557ARZ-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp* ... 5.32 4.26 3.60 
AD22050NZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp*.. 920 7.36 6.21 
AD22050RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* 10.86 869 7.34 
AD22057RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp 951 857 7.60 
AMPO2EPZ-ND Amp Instrument Precision 16.16 14.55 12.91 
AMPO2FPZ-ND Amp Instrument Precision Gdty ENE Te) 
* RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 767 


ANALOG 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AMPO02FSZ-ND Amp Instrument Precision* .... 9.70 873 7.75 OP270GSZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 6.01 481 3.74 
AMPO4EPZ-ND Amp Instrument Precision Single* : 12.35 11.12 9.86 OP413ESZ-ND Op Amp Quad Low Drift 16-SOIC 15.09 13.59 12.05 
ANIEDAESEND Amp instrument Fceciion singles : Hse yl oe OP413FSZ-ND Op Amp Quad Low Drift 16-SOIC 8.74 7.00 5.90 
i mp Instrument Precision Single* . . 5 : OP470EY-ND Op Amp Quad Very Low Noisi 14-Dip 1816 16.35 14.50 
AMPO4FSZ-ND Amp Instrument Precision Single 1056 845 713 |  oparpapz-np Op Arab Guiad Very Low Nolees Mey aes bos 
Isolation OP470GSZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 846 677 5.72 
AD ete ND feo ia erat aie oe fe sus 0P471GSZ-ND Op Amp Quad High Speed Low Noise 16-SOIC 9.02 7.22 6.09 
ml ‘s B x K ra ‘| i * 
‘AD202KN-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 52.55 49.05 45.54 epee nD a ine Od Micrapawer : oe 558 oe 
AD202KY-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz ip 92.55 49.05 45.54 0P2177ARZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 3.83 3.06 2.38 
AD210AN-ND. Isolated Amp 3-Port 20kHZ .. 12-Dip 80.45 75.09 69.72 = - : : : 
AD210BN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz. in 96.87 90.42 83.96 0P2177AR-REEL7TR-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 2384.25/1,000 
0P2177ARZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 3.83 3.06 2.38 
BD PTS EYEND) Isolated Amp 120KH2... cE) cies) TAL OP2177ARZ-REEL7TR-ND | Op Amp Dual Precision Low Noise* 2167.50/1,000 
: Line Driver 0P2177ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Dual Precision Low Noise* 3.44 276 2.15 
AD815ARBZ-24-ND High Out Current Differential Driver 10.86 9.78 8.68 OP2177ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 5783.40/3,000 
AD8016ARBZ-ND Amp xDSL Line Driver* 9.24 740 6.24 
AD8016ARE-ND Amp xDSL Line Drivel 968 7.75 6.54 Low Power 
AD8016AREZ-ND Amp xDSL Line Driver* 9.24 740 6.24 ADA4860-1YRJZ-RL7CT-ND | High Speed, Low Cost, Op Amp*. 140 1.12 .84 
AD8018ARZ-ND XDSL Line Driver Rail-to-Rail* 658 5.27 4.45 ADA4860-1YRJZ-RL7TR-ND | High Speed, Low Cost, Op Amp* 2150.40/3,000 
AD8019ARZ-ND XDSL Line Driver* 658 5.27 445 AD818ANZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power* 452 3.62 2.82 
AD8392AACPZ-R7CT-ND Amp 2-Channel AD: 564 452 3.81 AD818ARZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power*... 452 3.62 2.82 
AD8392AACPZ-R7TR-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* 5287.50/1,500 AD820ANZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power*. 4.05 3.24 2.52 
AD8392AAREZ-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* .. 6.96 5.57 4.70 AD820ARZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power*. 3196) Sly 247. 
Log AD820ARZ-REEL7CT-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power*. 3.96 317 2.47 
ADL5306ACP-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB 8.60 7.74 6.87 AD820ARZ-REEL7TR-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power . 1716.00/750 
ADL5306ACP-R2TR-ND Logarithmic Converter 60aB. 1665.00/250 AD820BRZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power*. 5.81 4.65 3.62 
ADL5306ACPZ-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB* .. 888 7.11 6.00 AD824ARZ-14-ND Op Amp FET Rail-to-Rail Low Powers . 8.78 7.03 5.93 
ADL5306ACPZ-R2TR-ND Logarithmic Converter 60dB* . 16-LFCSP 1665.00/250 AD8002ARM-ND Op Amp Current-Feedback Dual 743 594 462 
ADL5306ACPZ-REEL7CT-ND__| Logarithmic Converter 60dB*. 16-LFCSP 9.50 7.60 6.42 AD8005ART-REEL7CT-ND Op Amp Current-Feedback Low Power. 284 297 177 
ADLS306ACPZ-REEL7TR-ND | Logarithmic Converter 60dB*. 16-LFCSP 8906.25/1,500 AD8005ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Current-Feedback Low Power 3.22 258 2.01 
AD SS TORCH AZCTEND Dua re poner ue : 24-LFCSP Tee DAA AD8005ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Current-Feedback Low Power 5405.40/3,000 
ADL5310ACPZ-REEL7CT-ND | Dual Logarithmic Converter 1208 1911 1721 15.26 ee ne an pee ee a ae a = 
ADL5310ACPZ-REEL7TR-ND _| Dual Logarithmic Converter 120dB* 21248.18/1,500 FAB Ce UH ELAN Op Ain Pieclclon Alte eral awibowers Ans aI) ee 
ADL5315-EVAL-ND Evaluation Board for ADL5315 we 14850 — be : ° ‘ 
ADL5315ACPZ-R7CT-ND Precision Wide Range High Side Current Mirror*..8-LFCSP 4.39 351 273 ARS RSE GE Coane Pee aoe et power Sgn eae tea 
ADL5315ACPZ-R7TR-ND Precision Wide Range High SideCurrent Mirror* -LFCSP 7371.00/3,000 i A p Amp Precision Auta-Zero Low Power ws : 
; AD8539ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 4951.80/3,000 
ADL5317-EVAL-ND Evaluation Board for ADL5317 we 148.50 — DAMP. reels D 
ADL5317ACPZ-REEL7CT-ND | Avalanche Photodiode Bias Controller/ AD8539ARZ-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 3.49 2.79 2.17 
Wide Range Current Monitor* 16-LFCSP 8.86 7.09 5.99 AD8625ARU-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-R .14-TSSOP 8.66 7.80 6.92 
ADL5317ACPZ-REEL7TR-ND | Avalanche Photodiode Bias Controller/ AD8625ARUZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail* . .14-TSSOP 9.96 7.97 6.73 
Wide Range Current Monitor* 16-LFCSP 8306.25/1,500 AD8625ARZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail* . 996 7.97 6.73 
Low Noise AD8626ARMZ-R2CT-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 7.16 5.73 4.84 
AD795JRZ-ND Precision Op Amp FET Low Power Low Noise*. 638 5.41 4.31 AD8626ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 1163.50/250 
AD797AN-ND Op Amp Low Distortion Low Noise . 8.76 7.01 5.92 ADSG2ARZND Op Amp Precision JFET Low Power* Se Ge) oA 
AD797ANZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8.36 6.69 5.65 AD8627AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 3.60 2.88 2.24 
AD797ARZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8.36 6.69 5.65 AD8627AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 6048.00/3,000 
AD797BRZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 9.45 851 7.55 AD8627AR-ND Op Amp Precision JFET Low Power .. 459 3.68 2.86 
AD8350AR15-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350 ... — Atte8 = AD8627ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 439 3.51 2.73 
AD8350AR20-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350 — 111.38 _ OP90GPZ-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower: Clip) stl eye 
AD8350ARMZ20-ND Differential Amp Low Distortion* 6.48 519 4.38 OP90GSZ-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower: 412 3.30 2.57 
AD8350ARZ20-REEL7CT-ND | Differential Amp Low Distortion* 8-SOIC 648 519 438 OP90GSZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower* 412 3.30 2.57 
AD8350ARZ20-REEL7TR-ND _| Differential Amp Low Distortion* 8-SOIC 4050.00/1,000 OP90GSZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower 2333.25/1,000 
AD8510ARZ-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* 8-SOIC 2.61 2.09 1.63 OP97EPZ-ND Op Amp Low Power OPO7 6.76 541 457 
ADSSIOARMZ-RZTR-ND | precision Op Amp JFET Single Low Noise SOP asg.gz5o | OPGuERZND Se ae Oe ae 
5 - -| recision Op Amp ingle Low Noise* | i i 
AD8510BR-ND Precision Op Amp JFET Single Low Nois BSOIC 610 488 3.80 | poe creeNPELTCT-ND Petes i Era 
AD8510BRZ-ND Precision Op Amp JFET Single Low Nois 8-SOIC 556 445 3.46 OP97FSZ-REEL7TR-ND Op Amp Low Power OPO7 1428.00/1,000 
AD8512ARZ-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise* 8-SOIC 3.94 315 2.45 7 7 RIDA 
AD8512ARMZ-REELCT-ND —_| Precision Op Amp JFET Dual Low Noise -MSOP 3.35 269 2.09 Rarer Me pul eee ° a S ae Aig 
AD8512ARMZ-REELTR-ND | Precision Op Amp JFET Dual Low Noise -MSOP 5632.20/3,000 P-Amp ual oingie oupply Low rower’ ; 3 : 
AD8512BR-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise . BSOIC 9.26 8.34 7.40 OP490GPZ-ND Op Amp Quad Low Voltage Low Power» . 8.06 6.45 5.45 
AD8512BRZ-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise 8-SOIC 10.10 8.08 6.82 OP490GSZ-ND Op Amp Quad Low Voltage Low Powers : 8.06 6.45 5.45 
ADB599ARZ-ND Op Amp Dual Ultralow Distortion, Ultralow Noise*......8-SOIC. 7.90 6.32 5.34 OP496GSZ-ND Op Amp Quad Rall-to-Rail Low Power 5.81 4.65 3.62 
AD8610AR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise . 8-SOIC 9.32 7.46 6.30 OP497FPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Powers .. 9.31 8.39 7.44 
AD8610BR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise . 8-SOIC 18.33 17.11 15.89 OP497FSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Powers .. 11.10 8.88 7.50 
AD8619ARZ-ND Op Amp Low Noise CMOS Rail-to-Rail In/Out* . 4-SOIC 3.06 245 1.91 OP497GPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* . 166 (6413) 5:18 
AD8651ARZ-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise* 8-SOIC 3.15 252 1.96 OP497GS-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power. 766 613 5.18 
AD8651ARM-R2CT-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise -MSOP 4.32 346 2.69 OP497GSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* . 7.30 5.84 4.93 
AD8651ARMZ-R2CT-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise -MSOP 3.65 2.92 227 Precision 
ADROSIARMZ R2TAND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise -MSOP 545.30/250 ‘AD548JRZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power# . 266. 2.13 1.66 
A E p Amp Precision Low Noise* -MSOP 1.78 1.42 1.07 ‘ADS48KNZ-ND Precision BiFET Op Amp Low P| « 582 466 393 
AD8655ARMZ-REELTR-ND __| Op Amp Precision Low Noise* -MSOP 2726.40/3,000 ABCA icacer ! ay P ate 0 anne : sons ARGH iach 
AD8655ARZ-ND Op Amp Precision Low Noise* BSOIC 223 1.78 1.34 ARSED) aieiow ini ae aaa or Anne : Dich Gaon Gite 
AD8656ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Precision Dual Low Noise* -MSOP 250 200 156 ; ralow Input-Blas Current Op Amp* .. oes ! 
fei A AD549LHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* . 30.81 28.76 26.71 
AD8656ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* -MSOP 4195.80/3,000 — P p AMP 
AD8656ARZ-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 8-SOIC 3.15 252 1.96 AD585JPZ-ND Precision Sample/Hold Amp- ...... . 23.24 21.69 20.14 
AD8671AR-ND Op Amp Precision Single Low Noise 8-SOIC 3.11 2.49 1.94 ADG648JN-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET 410 3.28 2.55 
‘AD8671ARZ-ND Op Amp Precision Single Low Noise*. B-SOIC 281 2.25 1.75 AD648JNZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* . 3.92 3.14 2.44 
AD8671ARMZ-R2CT-ND Op Amp Precision Single Low Noise*. -MSOP 3.40 2.72 212 AD648JR-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET SOIC 4.10 3.28 2.55 
AD8671ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision Single Low Noise*. -MSOP 502.08/250 AD648JRZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* . 3.92 3.14 2.44 
AD8672ARZ-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 459 3.68 2.86 AD648KNZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* .. 8.84 7.08 5.97 
AD8672ARMZ-R2CT-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 5.51 441 3.43 AD704ARZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad* . 910 7.28 6.15 
AD8672ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 814.63/250 AD704JN-ND. Bipolar Op Amp Quad 8.90 7.12 6.01 
AD8674ARZ-ND Op Amp Precision Quad Low Noise 7-70) 6.16) 15:20 AD704JNZ-ND Bipolar Op Amp Quad* . 848 6.79 5.73 
itecocran Spar corns alu 8 i id | ume __{suartp mane a an on 
- a jp Amp Low Noise, ‘ail-to-Rail Out*. i t : 7 7 fe 
AD8692ARMZ-R2TR-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out. 305.90/250 FRESE RET oe - Ped nue aa fas ae 
AD8692ARZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out®. 195 156 1.17 4 i 
AD8694ARUZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out®. 245 197 153 enralett) Bipolar Op Amp Dual. Obi See ais 
OP27AZ-ND Op Amp Precision Low Nois 33.60 31.36 29.12 ATOR IRENE Bipolar Op Amp Dual ee el 
OP27EPZ-ND Op An Precision Low Noise* 590 472 367 AD711AQ-ND Precision Op Amp BiFET High Speer 6.17 494 3.84 
OP27EZ-ND Op Amp Precision Low Noise... 15.96 14.37 12.75 AD711JNZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed*. 266 213 1.66 
OP27GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 275 220 171 AD711JRZ-ND Precision Op Amp BIFET High Spead*. apa) PT 6e 
OP27GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 275 220 171 AD711KN-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 448 3.59 3.03 
p Amp - Hail 
OP113ESZ-ND Op Amp Single Supply Low Noise* 662 530 447 AD711KNZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* .. 479 3.84 2.99 
OP113FSZ-ND Op Amp Single Supply Low Noise* 3.85 3.08 2.40 AD711KR-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 482 3.86 3.00 
OP213ESZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* 10.48 9.44 8.37 AD711KRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* .. 459 3.68 2.86 
OP213FPZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* 457 3.66 2.85 AD745KR-16-ND Op Amp Low Noise BiFET.. 11.53 10.38 9.21 
OP213FSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* 457 366 2.85 AD745KRZ-16-ND Op Amp Low Noise BiFET* 16-SOIC 10.51 9.47 8.40 
OP270EZ-ND Op Amp Dual Precision Low Nois: 12.45 11.21 9.94 AD783JRZ-ND Amp Mono Sample and Hold “SOIC 19.76 18.44 17.13 
OP270FZ-ND Op Amp Dual Precision Low Nois: 933 840 7.45 AD822ANZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp*. 6.10 488 3.80 
OP270GPZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 5.69 4.56 3.55 * RoHS Compliant (Continued) 
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. Digi-Key Price Each 
pees RS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
a aa rege, | farce arauipecamntorerae ane “OF a 
ADS22ARMZ-REELCT-ND | Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* suommacomesca) | pati nian Oe Ra aid Siecle Seoniy Relea ae ee oe 
AD822ARMZ-REELTR-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 9072.00/3,000 0P491GRUZ-REELCT-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 6.26 5.01 4.93 
AD822ARZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 6.01 4.81 3.74 7 7 7 = = = 
AD822ARZ-REEL7TR-ND —_| Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 2603.25/750 pie ea SEES INC Op Amp Quad Single Supply Rall-to-Rail * eri llesea 
(Gece Dic Pcie let. Low ibawen EE LlGae On ins Fale OP491GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 6.98 559 4.72 
| 7 : : : 
Ea Dual Prodsion jeM EET aoirGn ae ee eet OP727ARUZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail Out®. 3.92 314 244 
ADBZSANZ-ND Dual reision, 16M JFET Input Op Amp. Bet 452 381 | OprarARZND Op Amp Gua Precision Ral t-Ral Ou 83811 aat 
Ot ual Precision, Z npu mp * .. a fe PE - - = 
AD8221ARZ-ND Precision Instrumentation Ai weeds 554 444 3.74 ea ae op wd ua Eterision Pesaro oe ae pee a i ao 
AD8221ARM-ND Precision Instrumentation Amp... 524 4.20 3.54 : p Amp Precision Single Supply Rail-to-Rai : : : 
‘AD8221ARMZ-ND Precision Instrumentation a 5.36. 429 3.34 OP777ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail*. 8-MSOP 2.34 1.88 1.46 
AD8221BR-ND Precision Instrumentation Amp 9.70 776 6.55 OP777ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail*. 8-MSOP 3931.20/3,000 
AD8270ACPZ-WP-ND Dual Precision Difference Amp* . 513 411 3.20 OP777ARZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail*. “SOIC 263 2.11 1.64 
AD8500AKSZ-REEL7CT-ND | Micropower Precision CMOS Op Amp 178 1.42 1.07 OP1177ARZ-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current» SOIG 2.45 1.96 1.47 
AD8500AKSZ-REEL7TR-ND Micropower Precision CMOS Op Amp: 2726.40/3,000 OP1177ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current* 8-MSOP 2.03 1.62 1.22 
AD8502ARJZ-REEL7CT-ND 7uA Micropower CMOS Op Amp*.. 175.140 1.05 OP1177ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current* 3110.40/3,000 
u pl p Amp a 
AD8502ARJZ-REEL7TR-ND —_| 1A Micropower CMOS Op Amp* 2688.00/3,000 OP4177ARZ-ND Op Amp Quad Precision Low Noise* 8.02 6.42 5.42 
AD8504ARUZ-ND 4A Micropower CMOS Op Amp* 3.15 252 1.96 OP4177ARUZ-ND Op Amp Quad Precision Low Noise* 8.02 642 5.42 
AD8513AR-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Am 8.68 6.95 5.86 Trans Line Driver 
sansa vie Pande fiat rua 2 Ane a oe as AD8323ARU-ND Low Noise Driver CATV Fine-Step .... 8466.77 572 
- ide-Bandwi ual p Amp*.... A i i 5 z 
AD8601ARTZREEL7CT-ND | Precision CMOS Single R-R In/Out Variable Gain Amplifiers 
Wideband Op Amp* .. 138 110 83 AD600AQ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 37.40 34.91 32.41 
AD8601ARTZREEL7TR-ND —_| Precision CMOS Single R-R In/Out ADGOOAR-ND VGA Dual, Adjustable Gain 32.58 30.41 28.24 
tid at sama | Senne Ven aS th 28 a 
AD8610ARZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 8.90 7.12 6.01 A al : ‘ ‘ f 
AD8610BRZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 8-SOIC 17.54 16.37 15.20 AD600JR-ND VGA Dual, Adjustable Gain 25.07 23.40 21.73 
AD8615AUJZ-REEL7CT-ND —_| Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp*........ TSOT-23-5 190 152 1.14 AD600JRZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain .. 23.97 22.38 20.78 
AD8615AUJZ-REEL7TR-ND | Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp-*........ TSOT-23-5 2918.40/3,000 AD602ARZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* 16-SOIC 31.17 29.10 27.02 
AD8616ARZ-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual*. 351 281 2.19 AD602JRZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* 23.97 22.38 20.78 
‘AD8616ARMZ-R2CT-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual*. 421 337 2.62 AD603-EVALZ-ND Evaluation Board for AD603* Gee) SS 
AD8616ARMZ-R2TR-ND 20M, Rail-to-Rail Op Amp Dual*. 621.78/250 AD603AQ-ND VGA 90MHz Low Noise 9.63 8.67 7.69 
AD8618ARUZ-ND Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp 556 4.45 3.76 AD603ARZ-ND VGA 90MHz Low Noise*... 1052 842 7.11 
AD8618ARZ-ND Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp* 556 445 3.76 AD604ARZ-ND Amp Dual Adj. Gain Linear 23.75 22.17 20.58 
AD8619ARUZ-ND Op Amp Low Noise CMOS R-R In/Out 3.06 2.45 1.91 AD604ARSZ-ND Amp Dual Adj. Gain Linear 28.49 26.59 24.69 
AD8620AR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise . 8SOIC 1551 13.97 12.39 AD60SANZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* 17.96 16.17 14.34 
AD8620ARZ-ND Op Amp Precision JFET® .... 8-SOIC 14.84 13.37 11.86 AD605ARZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* 17.96 16.17 14.34 
AD8620BR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise . 8-SOIC 31.08 29.01 26.94 AD8330-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8330* ............sseeccsseesccsseeseesneeeeeeeeeeee — 10816 => 
AD8620BRZ-ND Op Amp Precision JFET Low Noise* 29.72 27.74 25.76 AD8330ACPZ-R7CT-ND VGA Single* 10.40 8.32 7.02 
AD8628ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out* 2.40 1.92 1.44 AD8330ACPZ-R7TR-ND VGA Single* 9633.00/1,500 
AD8628ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out* 3686.40/3,000 AD8330ARQZ-ND VGA Single* 8.66 7.80 6.92 
AD8628ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* 250 2.00 1.56 AD8331ARQZ-ND VGA Single with Preamp Ultralow Noise * 10.08 9.08 8.05 
AD8628AUJZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* 240 1.92 1.44 AD8331-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8331 — 88.55 =. = 
AD8628AUJZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* 3686.40/3,000 AD8332-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8332 — 148.76 = as 
AD8641AKSZ-REEL7CT-ND__| Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* SC70-5 3.31 2.65 2.06 AD8332ACP-R2CT-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise. 2-LFCSP 18.42 17.20 15.97 
AD8641AKSZ-REEL7TR-ND | Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* SC70-5 5556.60/3,000 AD8332ACPZ-R7CT-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* 32-LFCSP 20.71 18.65 16.54 
AD8641ARZ-ND Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* 8-SOIG 412 330 257 AD8332ACPZ-R7TR-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* 2-LFCSP 23026.58/1,500 
OS eeaARZ ND Ar oh amp eee Dust Balloon} ou pat jz ab AD8332ARU-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise. “28-TSSOP 21.64 19.49 17.28 
A GOTURUTETOTOMN Oo Amo Precision JET, ar ae ae AD8332ARUZ-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* .28-TSSOP 18.65 17.41 16.16 
AEAWaIaGdie aa a Se AD8334ACPZ-REEL7CT-ND | VGA Quad with Preamp Ultralow Noise* . 4-LFCSP 27.26 25.44 23.63 
E -R7TR- isi . 20/3, AD8334ACPZ-REEL7TR-ND —_| VGA Quad with Preamp Ultralow Noise* . 4-LFCSP 17034.38/750 
SO ARENDT ants a Amp Efedislon ve . ae are a AD8336ACPZ-R7CT-ND General Purpose, Wide Band, DC-Coupled VGA*......16-LFCSP 9.30 7.44 6.28 
AD LCIRa REAR Op Ama eeclian JET maroc tac acd AD8336ACPZ-R7TR-ND General Purpose, Wide Band, DC-Coupled VGA*. 8718.75/1,500 
i : a AD8336-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8336 — 10114 — — 
ADA4000-4ARUZ-ND Op Amp Precision JFET* . 526 4.21 3.56 
—— AD8337BCPZ-R2CT-ND General Purpose, Low Cost, D! p! 6.06 4.85 4.10 
ADA4000-4ARZ-ND Op Amp Precision JFET* . 5.26 421 3.56 | a a 
Rowneancezrcra | pany 21 reno ii oo Do Eee er 
ADA4004-4ACPZ-R7TR-ND | Amp 36V Precision Quad* 16-LFCSP 5812.50/1,500 : : : : ! : 
ADA4004-4ARZ-ND Amp 36V Precision Quad* 14-SOIC 7.54 6.04 5.09 AD8337-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8337*.. — (788155) ST 
AMP03BJZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain T0-99-8 15.89 14.31 12.69 Ae ee era ar va wth ce Deteclor® pies noe ao eel 
AMED SEND Amp Ditterantia Precision nity. Gans eee AD8368ACPZ-REEL7TR-ND | VGA 800MHz, Linear-in-dB*. 4-LFCSP ——_-9450.00/1,500 
AMPO03GPZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain 5.86 469 3.96 ‘ 
AMPO3GSZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain* 5.86 4.69 3.96 BOSSOEEEVALZ:ND Evaluation Board for AD8368 — ha 
OPO7CPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* .. 1.65 1.38 1.10 AD8369ARU-ND VGA Digital Controller. -16-TSSOP 11.10 8.88 7.50 
OP07CSZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 1.65 138 110 AD8369ARUZ-ND VGA Digital Controller* .. .16-TSSOP 10.08 8.07 6.81 
OPO7DNZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 123.103 82 AD8370AREZ-ND Digital VGA LF to 750MHz .16-TSSOP 10.08 8.07 6.81 
OPO7DRZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* .. 1.23 1.03 82 AD8372ACPZ-R7CT-ND Programmable Dual VGA* 2-LFCSP 10.96 9.87 8.76 
OPO7EPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* .. 340 272 212 AD8372ACPZ-R7TR-ND Programmable Dual VGA* 2-LFCSP 12189.45/1,500 
OP27GS-REEL7TR-ND Op Amp Precision Low Nois 1555.50/1,000 AD8375ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion IF VGA*.. 24-LFCSP 9.08 7.27 6.13 
OP27GZ-ND Op Amp Precision Low Noise 8-Dip 10.40 8.32 7.02 AD8375ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion IF VGA* 4-LFCSP 8512.50/1,500 
OP37EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* Dip 547 4.38 3.41 AD8376ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion IF VGA\ 2-LFCSP 10.95 9.86 8.74 
OP37GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* Dip 255 204 153 AD8376ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion IF VGA: 2-LFCSP 12170.93/1,500 
OP37GS-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Spee 2.43 194 1.46 ADL5330ACPZ-REEL7CT-ND | VGA 10MHz to 3GHz*... 4-LFCSP 11.12 8.90 7.51 
OP37GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Spee 223 178 1.34 ADL5330ACPZ-REEL7TR-ND | VGA 10MHz to 3GHz* 24-LFCSP 10299.90/1,500 
OP42EJ-ND Op Amp Precision High Speed TO-99 17.41 15.68 13.90 
OP77EZ-ND Op Amp Super Precision OPO7 CDip 10.40 8.32 7.02 ANALOG 
OP77FJ-ND Op Amp Super Precision OPO7. 0-99 976 7.81 6.59 DEVICES ANALOG COMPUTATION CIRCUITS 
OP77FJZ-ND Op Amp Super Precision OPO7* .. 0-99 888 7.11 6.00 
OP77FZ-ND Op Amp Super Precision OPO7. CDip 6.08 4.87 4.11 Digi-Key Price Each 
OP177FPZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain 8-Dip 5.02 4.02 3.13 Part No. Description 25 100 
OP177FSZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain* 8SOIC 5.02 4.02 3.13 AD630ADZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 17.76 16.49 
OP177GPZ-ND Op Amp Ultra-Precision* .. “Dip 1.78 1.42 1.07 AD630AR-ND Balanced Mod/Demod 2MHz. 16.96 15.75 
0P177GSZ-ND Op Amp Ultra-Precision* .. 8-SOIC 1.78 1.42 1.07 AD630ARZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 16.22 15.06 
OP184ESZ-ND Op Amp Precision Single 8SOIC 5.54 444 3.74 AD630JNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 16.38 14.53 
OP184FSZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rai 8-SOIC 414 3.32 2.58 AD7502JNZ-ND Analog Multiplexer 4-Channel* 10.49 9.30 
nue TEE ee ee oe ee | LaHDs Gna Aaa 0 Sten ee Ha 
-to- 4 : : : AD7569JRZ-ND LC2MOS Complete, 8-Bit Analog I/O System®.......... 24-SOIC 15.56 14.01 12.43 
OP200AZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* ... ip 1830 17.08 15.86 een 
OP200GPZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 6.23 499 3.88 ANALOG 
OP200GSZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 6.23 4.99 3.88 > ® 
0P262GSZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail 459 368 2.86 DEVICES Digi@Reel ANALOG/DIGITAL AUDIO 
OP262HRUZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail 549 440 3.42 rare i 
OP282GSZ-ND Op Amp Dual JFET Input* 268 215 1.67 Doe Key Desctintion an ee 
OP284EPZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* 8.68 6.95 5.86 : : 
OP284ESZ-ND Of Ami Dual Precision Rail-to-Rail 8.52 6.82 5.76 pte tale Sue Sareea aa Aa nee is ee see ae 
fet i-tn-Rall | igmal juitichanne! Bit Audio Processor’ az A I i 
GEER SEND DOA DIRE er oMiee ee EVAL-AD1940EB-ND Evaluation Board for AD1940.... — (oc 
OP290GPZ-ND Op Amp Dual Precision Single Suppiy “Dip 5.86 469 3.96 EVAL-AD1940MINIB-ND Evaluation Board for AD1940 SigmaDSP™* 50474 — — 
OP297EZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bia: Dip 11.55 10.40 9.22 SSM2018PZ-ND Amp Voltage Control Audio* 5.82 4.66 3.93 
OP297FPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias: “Dip 5.58 447 3.77 SSM2018TPZ-ND Amp Voltage Control Audio/Trimless* . 7.28 5.83 4.92 
OP297FSZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* B-SOIC 6.08 486 3.78 SSM2019BNZ-ND Amp Audio Self-Contained Preamp* 466 373 2.90 
OP297GPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* Di 495 3.96 3.08 SSM2019BRN-ND Amp Audio Self-Contained Preamp 466 373 2.90 
p Amp p 
OP297GSZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* 466 3.73 2.90 SSM2019BRW-ND Amp Audio Self-Contained Preamp bay Ze heal 
0P297GS-REEL7CT-ND Op Amp Dual Low Off/Bia 5.06 4.05 3.15 SSM2019BRWZ-ND. Amp Audio Self-Contained Preamp* 466 3.73 2.90 
OP484ESZ-ND Op Amp Quad Precision Ri 12.66 11.40 10.11 * RoHS Compliant (Continued) 
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>| ANALOG DigiReel” ANALoG/piGITAL AUDIO (Continued) 

DEVICES 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
SSM2135SZ-ND Amp Dual Audio Single Supply* 5165) 4152) 3/52) 
SSM2141PZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode* S58n 20 a2ied| 
SSM2141SZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode*..8-SOIC 3.58 2.87 2.23 
SSM2142PZ-ND Amp Balance-Line Driver* “Dip 545 436 3.39 
SSM2142SZ-ND Amp Balance-Line Driver* .. 545 436 3.39 
SSM2143PZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode*..... 342 (274 213) 
SSM2143SZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode*..8-SOIC 3.42 2.74 2.13 
SSM2160SZ-ND Balance/Voltage Control Digital* 24-SOIC 12.16 10.95 9.71 
SSM2164PZ-ND Amp Quad Voltage Controller* 16-Dip 6.00 4.80 4.05 
SSM2164SZ-ND Amp Quad Voltage Controller* 6.00 4.80 4.05 
SSM2166SZ-ND Preamp Microphone 5V*.... 5.82 466 3.93 
SSM2167-1RMZ-REELCT-ND | Low Voltage Microphone Preamp*.. 2.34 1.88 1.46 
SSM2167-1RMZ-REELTR-ND | Low Voltage Microphone Preamp*.. 3931.20/3,000 
SSM2167Z-EVAL-ND Evaluation Board for SSM2167*. 52.19 
SSM2210PZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match* 5.40 432 3.36 
SSM2210SZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match* 5.40 432 3.36 
SSM2220PZ-ND Audio Dual Matched PNP Transistor* . 5.86 469 3.96 
SSM2250RUZ-ND Mono 1.5W/Stereo 250mW Power Amp: 2.61 2.09 1.63 
SSM2304CPZ-REEL7CT-ND Amp Stereo Audio 2W Filterless Class-D 2.03 1.62 1.22 


SSM2304CPZ-REEL7TR-ND 


Amp Stereo Audio 2W Filterless Class-D. 1579.50/1,500 


ANALOG 
DEVICES 
Digi-Key 
Part No. 


ATE AND TIME DOMAIN 


Price Each 


Description Pkg. 1 25 100 


AD53040KRP-ND 
AD5520JST-ND 
AD5520JSTZ-ND 


Pin Driver with Inhibit... 
Single Parametric Measurt 
Single Parametric Measure* 


20-PSOP 36.99 34.53 32.06 
4-LQFP 35.27 32.92 30.57 
4-LQFP 32.06 29.92 27.79 


pence Reel’ AUDIO/VIDEO — RoHs Compliant 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AD8191AASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization 12.03 10.83 9.61 
AD8191ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalizatio 12.03 10.83 9.61 
AD8194ACPZ-ND Buffered 2:1 TMDS Switch w/Equalizatio! 32-LFCSP 4.79 3.84 2.99 
AD8197AASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalizatio 100-LQFP 12.53 11.28 10.01 
AD9880KSTZ-150-ND Analog/HDMI Dual Display Interface 100-LQFP 15.93 14.34 12.72 
ADA4417-3ARMZ-ND Integrated Triple Video Filter for High 

Definition Video. 315 262 1.96 
ADA4430-1YKSZ-R7CT-ND Ultralow Power Video Filter . 1.50 1.25 1.00 
ADA4430-1YKSZ-R7TR-ND Ultralow Power Video Filter . 1950.00/3,000 
ADA4431-1YCPZ-R7CT-ND Ultralow Power SD Video Filter. 1:50) 1:25) 1200 
ADA4431-1YCPZ-R7TR-ND Ultralow Power SD Video Filter. 997.50/1,500 
ADAU1513ACPZ-ND Class-D Audio Power Stage. 6.96 5.57 4.70 
ADAU1592ACPZ-ND Class-D Audio Power Amp 810 6.48 5.47 
ADAU1592ASVZ-ND Class-D Audio Power Amp 810 6.48 5.47 
ADAU1701JSTZ-ND SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor 

with 2 ADC and 4 DACs. 10.02 8.02 6.77 
ADAU1701MINIBZ-ND Evaluation Board for ADAU1701 NEWI................ 504.74 - = 
ADAU1702JSTZ-ND SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor 

with 2 ADC and 4 DACs. 7.90 6.32 5.34 


ANALOG 
DEVICES 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD9518-4BCPZ-ND 6-Output Clock Generator with Integrated 

1.6GHz VCO 48-LFCSP 17.60 16.43 15.25 
AD9540BCPZ-ND 655MHz Low Jitter 8-LFCSP 17.76 16.58 15.40 
ADCLK905/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK905..... — 135.99 =—- = 
ADCLK905BCPZ-R7CT-ND 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL 

Clock/Data Buffer 16-LFCSP 11.11 10.01 8.88 
ADCLK905BCPZ-R7TR-ND 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL 

Clock/Data Buffer 16-LFCSP 12356.18/1,500 
ADCLK907/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK9 — 135.99 =—- = 
ADCLK907BCPZ-R7CT-ND Dual 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL 

Clock/Data Buffer... i 16-LFCSP 11.38 10.25 9.09 
ADCLK907BCPZ-R7TR-ND. Dual 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL 

Clock/Data Buffer. 6-LFCSP 12652.58/1,500 
ADCLK914BCPZ-R7CT-ND 1-Input, 1-Output, U p 

HVDS Clock/Data Buffer NEWS... 16-LFCSP 11.71 10.55 9.35 
ADCLK914BCPZ-R7TR-ND. 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe Open-Collector 

HVDS Clock/Data Buffer NEW: 6-LFCSP 13023.08/1,500 
ADCLK925/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK925 — 135.99 - = 
ADCLK925BCPZ-R7CT-ND 1-Input, 2-Output, Ultrafast SiGe ECL 

Clock/Data Buffer 10.03 9.03 8.01 


ADCLK925BCPZ-R7TR-ND 


1-Input, 2-Output, Ultrafast SiGe ECL 
Clock/Data Buffer 


11152.05/1,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ASRC 
AD1890JPZ-ND Converter Sample Rate Async.* 29.59 27.47 
AD1895AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 8.04 7.13 
AD1896AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 17.71 16.45 
EVAL-AD1896EB-ND Evaluation Board for AD1896 = = 
CODEC 

AD1835AASZ-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit* i 14.17 13.16 
AD1836AASZ-ND Codec Stereo 4ADC/6DAC* 2-MQFP 15.95 14.89 13.82 
AD1837AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit 2-MQFP 18.09 16.29 14.45 
AD1838AAS-ND Codec 2ADC/6DAC 24-Bi 2-MQFP 17.86 16.08 14.26 
AD1845JSTZ-ND Parallel-Port 16-Bit SoundPort® Stereo Codec Q0-TQFP 15.74 14.69 13.64 
AD1881AJSTZ-ND Audio Codec AC’97*............. 48-LQFP 8.64 6.92 5.84 
AD1884JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 4.20 3.54 
AD1885JSTZ-ND Audio Codec AC’97* ...... 5.38 4.54 
AD1938YSTZ-ND Codec 4ADC/8DAC 24-Bit* 11.85 10.51 
AD1939YSTZ-ND Codec 4ADC/8DAC 24-Bit* ti 12.81 11.36 
AD1981BBSTZ-ND AC’97 SoundMAX® Codec* .. 6.54 5.24 442 
AD1981BJSTZ-ND AC’97 SoundMAX® Codec* 5.76 4.61 3.89 
AD1981BLJSTZ-ND AC’97 SoundMAX® Codec* .. 6.78 543 4.58 
AD1983JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 5.50 440 3.72 
AD1984JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 6.84 548 4.62 
AD1987JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 5.98 4.79 4.04 
AD1988AJSTZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 6.50 5.20 4.39 
AD74111YRUZ-ND Codec Mono Audio Low Power* -16-TSSOP 5.96 4.77 4.03 
ADAU1328BSTZ-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit* ... 48-LQFP 10.74 860 7.25 
ADAV801ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD* 64-LQFP 14.03 12.63 11.20 
ADAV803ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD* 64-LQFP 15.54 14.51 13.47 
ADV212BBCZ-115-ND Codec JPEG 2000 Video* . 121-CSPBGA 44.64 41.67 38.69 
ADV212BBCZ-150-ND Codec JPEG 2000 Video* . .144-CSPBGA 53.57 50.00 46.43 
ADV212BBCZRL-115CT-ND Codec JPEG 2000 Video . 121-CSPBGA 44.64 41.67 38.69 
ADV212BBCZRL-115TR-ND Codec JPEG 2000 Video* . -121-CSPBGA 55130.40/1,500 
ADV212BBCZRL-150CT-ND Codec JPEG 2000 Video* . .144-CSPBGA 53.57 50.00 46.43 


ADV212BBCZRL-150TR-ND 


Codec JPEG 2000 Video* . .144-CSPBGA 


44101.85/1,000 


ADV601JS12-ND Codec Video 32-Bi 60-PQFP 67.29 62.81 58.32 
Digi-Key Price Each ADV7202KST-ND Codec Video 10- 64-LOFP 14.24 12.83 11.38 
Part No. Description 25 100 DAS 
Here oe ite Aare Pees 20,88 AD974ARSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps*. 47.04 43.91 40.77 
‘AD9845BJSTZ-ND CCD Signal P 42-Bit 14.44 13.41 AD974ARZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps*. 47.04 43.91 40.77 
Hise aiid ee AD974BRZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps*. 58.65 54.74 50.83 
AD9927BBCZ-ND CCD Signal Processor 14-Bit 28-CSPBGA 17.88 16.69 15.50 AD974BRSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel” 200ksps*. 58.65 5474 50.83 
AD9929BBCZ-ND CCD Signal Processor ... 64-BGA 18.68 17.43 16.19 AD7581LN-ND DAS 8-Bit, 8-Channel. 35.09 32.75 30.41 
AD9943KCPZ-ND CCD Signal Processor 10-Bi 32-LFCSP 7.42 5.94 5.01 AD7716BSZ-ND DAS 22-Bit LC2MOS* 56.97 53.18 49.38 
AD9944KCPZ-ND CCD Signal Processor 12-Bit 32-LFCSP 8.40 6.72 5.67 AD7874ANZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS* . 55.77 52.06 48.34 
AD9945KCPZ-ND CCD Signal Processo 32-LFCSP 8.83 7.95 7.05 AD7874ARZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS* . 54.14 50.53 46.92 
AD9949AKCPZ-ND CCD Signal Processo 40-LFCSP 13.74 12.38 10.98 AD7890ARZ-10-ND DAS 12-Bit* 18.21 17.00 15.79 
AD7890BRZ-10-ND DAS 12-Bit* 23.99 22.39 20.79 
AN iG AD7891APZ-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed* 26.57 24.80 23.03 
DEVICES AD7891ASZ-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed* 26.57 24.80 23.03 
AD7891YP-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed = 62.79 58.61 54.42 
Digi-Key Price Each Modem Application 
Part No. Description 1 25 100 - 
‘AD9511BCPZ-ND 1.2GHz Clock Distribution, 3 Outputs... 17.82 16.64 15.45 ASE ee oe Heer Seer Ey 
AD9513BCPZ-ND 800MHz Clock Distribution, 3 Outputs 11.80 10.62 9.42 AD9861BCPZ-50-ND Front-End Mixed-Signal* 1913 1785 1658 
AD9514BCPZ-ND 1.6GHz Clock Distribution, 3 Output 11.80 10.62 9.42 AD9861BCP-80-ND Front-End Mixed-Signal. 26.60 2483 2305 
AD9515BCPZ-ND 1.6GHz Clock Distribution, 2 Output: 945 851 7.55 AD9862BSTZ-ND Front-End Mixed-Signal* 53.13 49.59 46.05 
AD9516-1/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-1... 135.99 AD9863BCP-50-ND Front-End Mixed-Signal. 42.08 39.27 3047 
AD9516-1BCPZ-ND 14-Output Clock Generator, 2.5GHz VCO 22.32 20.84 19.35 AD9863BCPZ-50-ND Front-End Mixed-Signal* 38.25 35.70 33.15 
AD9516-2/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-2....... a (BESS = = AD9865BCP-ND Front-End Mixed-Signal. 19.55 18.25 16.94 
AD9516-2BCPZ-ND 14-Out. Clock Generator, Integrated 2.2GHz VCO. 22.32 20.84 19.35 AD9975BST-ND Front-End Mixed-Signal. 14.37 13.42 12.46 
AD9516-3/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-3... 135.99 = = 
AD9516-3BCPZ-ND 14-Out. Clock Generator, Integrated 2.0GHz VCO. 22.32 20.84 19.35 
AD9516-4/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-4....... exe (GEISS) = = 
AD9516-4BCPZ-ND 14-Output Clock Generator, 1.6GHz VCO 22.32 20.84 19.35 
AD9517-1BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated Digi-Key Price Each 
2.5GHz VCO 20.36 19.00 17.65 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD9517-1/PCBZ-ND Evaluation Board for AD951 135.99 _ _- Analog-to-Digital 
AD9517-2BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated AD573JNZ-ND ADC 10-Bit SAR Register* 36.66 34.04 
2.2GHz VCO ~~ 48-LFCSP | 20:86" 19100) 17/65 AD573JPZ-ND ADC 10-Bit SAR Register* 36.66 34.04 
AD9517-2/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9517-2 a 135.99 — AD574AJNZ-ND ADC 12-Bit with References . 30.06 27.92 
AD9517-3BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated AD574AKD-ND ADC 12-Bit with Reference 53.09 49.30 
2.0GHz VCO ss 48-LFCSP 20.36 19.00 17.65 AD574AKNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* . 39.81 36.96 
AD9517-4BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated AD574AKP-ND ADC 12-Bit with Reference 35.28 32.76 
1.6GHz VCO 48-LFCSP 20.36 19.00 17.65 AD574AKPZ-ND ADC 12-Bit with Reference* . 28-PLCC 37.80 35.28 32.76 
AD9518-OBCPZ-ND 6-Output Clock Generator with Integrated AD574ASD-ND ADC 12-Bit with Reference 28-CDip 138.27 129.06 119.84 
2.8GHz VCO 48-LFCSP 17.60 16.43 15.25 AD670JNZ-ND ADC 8-Bit Signal Condition* . 20-Dip 1848 17.25 16.02 
AD9518-1BCPZ-ND 6-Output Clock Generator with Integrated AD677JNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 16-Dip 50.73 47.35 43.97 
2.5GHz VCO 48-LFCSP 17.60 16.43 15.25 


* RoHS Compliant 
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ANALOG 


DATA CONVERSION (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AD7476ARTZ-500RL7CT-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps*.. 8.52 682 5.76 


AD7476ARTZ-500RL7TR-ND 


ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 


2705.10/500 


DEVICES 

Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD677JR-ND ADC 16-Bit, 100ksps .28-SOIC 54.20 50.59 46.97 
AD677JRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps .28-SOIC 49.26 45.98 42.70 
AD677KR-ND ADC 16-Bit, 100ksps .28-SOIC 63.74 59.49 55.24 
AD677KRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps .28-SOIC 57.95 54.09 50.22 
AD678BD-ND ADC 12-Bit, 200ksps 28-CDip 122.03 113.89 105.76 
AD678JNZ-ND. ADC 12-Bit, 200ksps 28-Dip 55.94 52.21 48.48 
AD679JNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps 28-Dip 61.53 57.43 53.33 
AD679KNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps 28-Dip 72.50 67.67 62.83 
AD774BARZ-ND ADC 12-Bit Mono* 37.50 35.00 32.50 
AD779KD-ND ADC 14-Bit Sampling 28-CDip 102.86 96.00 89.15 
AD876JSTZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 48-TQFP 13.83 12.45 11.04 
AD976AANZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* ip 47.84 44.65 41.46 
AD976AARZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps*.. 46.44 43.35 40.25 
AD976ABNZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 59.79 55.81 51.82 
AD976ABRSZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 58.05 54.18 50.31 
AD976ABRZ-ND §8.05 54.18 50.31 
AD976ANZ-ND 38.25 35.70 33.15 
AD976AR-ND ADC 16-Bit, 100ksps 40.86 38.14 35.42 
AD976ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 37.14 34.67 32.19 
AD976ARS-ND ADC 16-Bit, 200ksps 40.86 38.14 35.42 
AD976ARSZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 37.14 34.67 32.19 
AD976BNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 47.84 44.65 41.46 
AD976BRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 46.44 43.35 40.25 
AD977ABNZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 59.79 55.81 51.82 
AD977ABR-ND ADC 16-Bit, 200ksps 63.84 59.59 55.33 
AD977ABRZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps*.. 58.05 54.18 50.31 
AD977ANZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 38.25 35.70 33.15 
AD977ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 37.14 34.67 32.19 
AD977CNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 29.37 27.42 25.46 
AD977CRSZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps*.. 28.53 26.63 24.73 


AD1376KD-ND 


ADC Single 16-Bit 


398.48 371.91 345.35 


AD1674ARZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 26.07 24.34 22.60 
AD1674BD-ND ADC 12-Bit, 100ksps 60.14 56.13 52.12 
AD1674BRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 36.18 33.77 31.36 
AD1674JNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 23.03 21.49 19.96 
AD1674JRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 22.34 20.85 19.36 
AD1674KNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 32.21 30.06 27.92 
AD1674KRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 31.28 29.19 27.11 
AD1674TD-ND ADC 12-Bit, 100ksps 112.76 105.24 97.73 
AD1871YRSZ-ND ADC Stereo Audio 24-Bit* 950 855 7.59 
AD1877JRZ-ND ADC Stereo 16-Bit*...... 28-SOIC 12.33 11.10 9.85 
AD1974YSTZ-ND Four ADC with PLL, 192kHz, 24-Bit Codec* 8.86 7.09 5.99 
AD6644ASTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps* 67.11 53.30 49.50 
AD6644ASTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps* .. 76.65 71.54 66.43 
AD6645ASQZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps* 78.05 72.85 67.64 
AD6645ASQZ-105-ND ADC 14-Bit, 105Msps* .52-LQFP 100.01 93.34 86.68 
AD7266BCPZ-ND , 3-Channel SAR Dual 2Msps 32-LFCSP 14.98 13.49 11.96 
AD7266BSUZ-ND -Channel SAR Dual 2Msps .32-TQFP 14.98 13.49 11.96 
AD7294BSUZ-ND ADC 12- Bit, Multichannel with DAC/Temp: .64-TQFP 17.34 16.19 15.03 
AD7321BRUZ-ND ADC 500ksps, 2-Channel, Software Selectable, 

True Bipolar In, 12-Bit+* 14-TSSOP 7.14. 5.72 4.82 
AD7322BRUZ-ND ADC 2-Channel, Software Selectable, True Bipolar 

In, 1Msps, 12-Bit+*... 943 849 7.53 
AD7323BRUZ-ND ADC 500ksps, 4-Channel, 

True Bipolar In, 12-Bit+* 16-TSSOP 8.62 6.90 5.82 
AD7324BRUZ-ND ADC 4-Channel, Software Selectable, True 

Bipolar In, 12-Bit+* 16-TSSOP 11.40 10.26 9.10 
AD7327BRUZ-ND ADC 500ksps, 8-Channel, Software Selectable, 

True Bipolar In, 12-Bit+* 20-TSSOP 940 7.52 6.35 
AD7328BRUZ-ND ADC 8-Channel, Software Selectable, True 

Bipolar In, 12-Bit+* 0-TSSOP 12.40 11.16 9.90 
EVAL-AD7328CB-ND Evaluation Board for AD7328 a (GBS = _- 
AD7329BRUZ-ND ADC 8-Channel, Software Selectable, True 

Bipolar In, 12-Bit+* ... 12.40 11.16 9.90 
AD7366BRUZ-ND ADC 12-Bit Bipolar Input, 2- Channel SAR*. 12.99 11.70 10.38 
AD7366BRUZ-5-ND ADC 12-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR*. 12.99 11.70 10.38 
AD7367BRUZ-ND ADC 14-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR*. 14.98 13.49 11.96 
AD7367BRUZ-5-ND ADC 14-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR*. 14.98 13.49 11.96 
AD7440BRM-ND ADC 10-Bit Differential-In 1Msps .... 421 380 3.37 
AD7440BRT-R2CT-ND ADC 10-Bit Differential-Input 1Msps 646 5.17 4.37 
AD7441BRM-ND ADC 10-Bit Pseudo-Input 1Msps. 6.54 5.24 442 
AD7441BRMZ-ND ADC 10-Bit Pseudo-Input 1Msps 5.96 4.77 4.03 
AD7450ABRM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps 11.40 912 7.70 
AD7450ABRT-R2CT-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps 8.53 7.68 6.81 
AD7450BR-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps 950 855 7.59 
AD7450BRZ-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps* 10.36 829 7.00 
AD7451ARM-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps.. 11.14 892 7.52 
AD7451ART-R2CT-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msp: 8.33 7.50 6.65 
AD7451ART-R2TR-ND. ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps.. 1644.50/250 
AD7451BRM-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps.. 11.92 9.54 8.05 
AD7451BRT-R2CT-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msp: 8.91 8.03 7.12 
AD7453BRTZ-R2CT-ND ADC 12-Bit, 555ksps 7.02. 5.62 4.74 
AD7453BRTZ-R2TR-ND ADC 12-Bit, 555ksps 1140.75/250 
AD7457BRTZ-REEL7CT-ND ADC 12-Bit, 100ksps 466 373 2.90 
AD7457BRTZ-REEL7TR-ND ADC 12-Bit, 100ksps 7824.60/3,000 
AD7466BRMZ-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V* 5.58 447 3.77 
AD7466BRTZREEL7CT-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V* 5.36 4.29 3.34 
AD7466BRTZREEL7TR-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V* 8996.40/3,000 
AD7467BRM-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V 5.60 449 3.49 
AD7467BRT-R2CT-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V 5.54 4.43 3.45 
AD7468BRMZ-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 3.08 247 1.92 
AD7468BRT-R2CT-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V .. 3.04 2.43 1.89 
AD7468BRTZREEL7CT-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V*.. 2.61 2.09 1.63 
AD7468BRTZREEL7TR-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 4384.80/3,000 
AD7470ARUZ-ND ADC 10-Bit, 1.75Msps* 7.14 5.72 4.82 
AD7475ARMZ-REEL7CT-ND | ADC 12-Bit, 1Msps* 8.43 7.59 6.73 


AD7475ARMZ-REEL7TR-ND 


ADC 12-Bit, 1Msps* 


6249.10/1,000 


AD7476AWYRMZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps* . 14.28 12.86 11.40 
AD7477AWARMZ-ND ADC 10-Bit, 1Msps* . 714 5.72 4.82 
AD7478AWARMZ-ND ADC 8-Bit, 1Msps* ... 3.06 245 1.91 
AD7476AYRMZ-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 11.90 10.71 9.50 
AD7477AARMZ-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps*.. 5.96 4.77 4.03 
AD7477ARTZ500RLCT-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps* 6.56 445 3.76 
AD7477ARTZS500RLTR-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps 1765.30/500 
AD7478AARM-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps... 3.10 248 1.86 
AD7478AARMZ-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* 2.54 2.04 1.59 
AD7478ARTZREEL7CT-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* 240 1.92 1.44 
AD7478ARTZREEL7TR-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* 3686.40/3,000 
AD7482AST-ND ADC 12-Bit SAR 3Msps. 15.18 13.67 12.12 
AD7482BSTZ-ND ADC 12-Bit SAR 3Msps* 16.54 14.90 13.21 
AD7484BST-ND ADC 14-Bit SAR 3Msps. 23.58 22.01 20.44 
AD7484BSTZ-ND ADC 14-Bit SAR 3Msps* 48-LQFP 21.44 20.01 18.58 
EVAL-AD7484CB-ND Evaluation Board for AD7484 .— 140.63 => = 
AD7485BST-ND ADC 14-Bit SAR 1Msps. 48-LQFP 19.64 17.69 15.69 
AD7485BSTZ-ND ADC 14-Bit SAR 1Msps* .. 48-LQFP 16.08 15.01 13.94 
AD7490BCPZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps* .. 2-LFCSP 11.80 10.62 9.42 
AD7490BRUZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps* .. 28-TSSOP 11.80 10.62 9.42 
EVAL-AD7490CBZ-ND Evaluation Board for AD7490*... .— 142.31 - -— 
AD7572AQ05-ND ADC 12-Bit High Speed LC2MOS 24-CDip 73.77 68.86 63.94 
AD7574JNZ-ND ADC 8-Bit CMOS 5V*........ 18-Dip 13.98 12.59 11.16 
AD7575JP-ND ADC 8-Bit LC2MOS with Hold 20-PLCC 11.16 10.05 8.92 
AD7575JPZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS with Hold* . 20-PLCC 10.68 9.62 8.53 
AD7582KNZ-ND ADC 12-Bit CMOS* 28-Dip 40.05 37.38 34.71 
AD7610BCPZ-ND ADC 16-Bit, 250ksp LFCSP 21.66 20.22 18.78 
AD7610BSTZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* 48-LQFP 21.66 20.22 18.78 
AD7612BCPZ-ND ADC 16-Bit, 750ksps PulSAR®* 8-LFCSP 49.46 46.16 42.87 
AD7612BSTZ-ND ADC 16-Bit, 750ksps PulSAR®* 48-LQFP 49.46 46.16 42.87 
EVAL-AD7612CBZ-ND Evaluation Board for AD7612* .— MST80 > -— 
AD7621ASTZ-ND ADC 16-Bit, 3Msps PulSAR®: 48-LQFP 50.30 46.95 43.59 
EVAL-AD7621CBZ-ND Evaluation Board for AD7621 151.80 = + 
AD7631BCPZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps, Differential Programmable 

Input PulSAR®* .. 49.46 46.16 42.87 
AD7631BSTZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps, Diff. Prog. Input PulSAR' 49.46 46.16 42.87 
AD7634BCPZ-ND ADC 18-Bit PulSAR® Bipolar Parana 52.82 49.30 45.78 
AD7641BSTZ-ND ADC 18-Bit, SAR 2Msps* 55.34 51.65 47.96 
EVAL-AD7641CB-ND Evaluation Board for AD7641 146.25 = 
EVAL-AD7641CBZ-ND Evaluation Board for AD7641 151.80 - = 
AD7643BCPZ-ND ADC 18-Bit, 1.25Msps PulSAR® .. 50.30 46.95 43.59 
AD7651ACP-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR®.. 15.28 13.76 12.20 
AD7651ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR®* 13.89 12.51 11.10 
AD7652ACP-ND ADC 16-Bit, 500ksps with Reference. 19.31 17.39 15.42 
AD7652AST-ND ADC 16-Bit, 500ksps with Reference. 19.31 17.39 15.42 
AD7653ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps with Reference*. 19.31 18.02 16.74 
AD7654ACPZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel PulSAR®* . 25.89 24.17 22.44 
AD7654ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel PulSAR®= . 25.89 24.17 22.44 
AD7655ACPZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Quad* 15.87 14.82 13.76 
AD7655ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Quad* 15.87 14.82 13.76 
EVAL-AD7655CBZ-ND Evaluation Board for AD7655 .— 151.80 = = 
AD7656BSTZ-ND ADC 16-Bit 250ksps, 6-Channel 64-LQFP 30.36 28.34 26.32 
EVAL-AD7656CBZ-ND Evaluation Board for AD7656%..............ssssssecseeenssneseeeennnnn’ — _ 151.80 a 
AD7657BSTZ-ND ADC 14-Bit 250ksps, 6-Channel 64-LQFP 23.13 21.59 20.05 
EVAL-AD7657CBZ-ND Evaluation Board for AD7657*.. .— 151.80 = = 
AD7658BSTZ-ND ADC 12-Bit 250ksps, 6-Channel 64-LQFP 18.93 17.67 16.41 
AD7658YSTZ-ND ADC 12-Bit 250ksps, 6-Channel 64-LQFP 20.99 19.59 18.19 
EVAL-AD7658CBZ-ND Evaluation Board for AD7658*............-sssssesecseesnseneeeeeeenennne — _ 151.80 S = 
AD7660ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar*........ 15.84 14.27 12.65 
AD7661AST-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® Unipolai 48-LQFP 18.34 16.52 14.65 
AD7661ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® Unipolar: 48-LQFP 16.68 15.02 13.32 
AD7663ASTZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps*....... 48-LQFP 20.16 18.82 17.48 
EVAL-AD7663CBZ-ND Evaluation Board for AD7663: — 151.80 = = 
AD7664ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar* 48-LQFP 31.32 29.24 27.15 
AD7665ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 5V*.. 48-LQFP 31.89 29.77 27.64 
AD7665ASTZRLCT-ND ADC 16-Bit CMOS 5V* 48-LQFP 31.89 29.77 27.64 
AD7665ASTZRLTR-ND ADC 16-Bit CMOS 5V 48-LQFP 52512.20/2,000 
AD7667ACP-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolat 8-LFCSP 43.41 40.52 _ 37.63 
AD7667AST-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar. 43.41 40.52 37.63 
AD7667ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar* 48-LQFP 39.47 36.84 34.21 
AD7671ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 1Msps* 46.94 43.81 40.68 
AD7674ACP-ND ADC 18-Bit, 800ksps . 51.63 48.19 44.75 
AD7674AST-ND ADC 18-Bit, 800ksps 51.63 48.19 44.75 
AD7674ASTZ-ND ADC 18-Bit, 800ksps* 46.94 43.81 40.68 
EVAL-AD7674CB-ND Evaluation Board for AD7674 — 146.25 SS 
EVAL-AD7674CBZ-ND Evaluation Board for AD7674 — 151.80 = = 
AD7676ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Differential. 48-LQFP 41.90 39.11 36.31 
AD7677ACPZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Differential * 8-LFCSP 55.34 51.65 47.96 
AD7677ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Differential * 48-LQFP 55.34 51.65 47.96 
AD7678ACP-ND ADC 18-Bit, 100ksps. 8-LFCSP 35.46 33.10 30.74 
AD7678ASTZ-ND ADC 18-Bit, 100ksps* 48-LQFP 32.24 30.09 27.94 
AD7679ACP-ND ADC 18-Bit, 570ksps 8-LFCSP 47.28 44.13 40.98 
AD7679ASTZ-ND ADC 18-Bit, 570ksps* 48-LQFP 42.99 40.13 37.26 
AD7680BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 8-MSOP 11.20 10.08 8.94 
AD7683BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 8-MSOP 12.13 10.92 9.69 
AD7684BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 8-MSOP 12.13 10.92 9.69 
EVAL-AD7684CBZ-ND Evaluation Board for AD7684* ............scsssseseccccssssneeeeesennsnne — 151.80 = = 
AD7685ARMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®: Q-MSOP 12.13 10.92 9.69 
AD7685BCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* O-LFCSP 13.49 12.15 10.78 


AD7685BCPZRL7TR-ND 


ADC 16-Bit, 250ksps PulsAR®* 


15005.25/1,500 


AD7475BR-ND 
AD7476ABKSZREELCT-ND 
AD7476ABKSZREELTR-ND 
AD7476ABRM-ND 
AD7476ABRMZ-ND 


ADC 12-Bit, 1Msps 
ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps*. 
ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps*. 
ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps. 
ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps*. 


12.84 10.28 8.67 


8.43 


7.59 


6.73 


18443.70/3,000 


11.78 
8.91 


9.43 
8.03 


7.96 
7A2 


AD7685BRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* O-MSOP 14.93 13.44 11.92 
AD7685CRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* O-MSOP 16.13 15.05 13.98 
EVAL-AD7685CBZ-ND Evaluation Board for AD7685 — _ 151.80 a 
AD7686BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR®* 20.16 18.82 17.48 
AD7687BCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential * 15.09 13.59 12.05 


AD7687BCPZRL7TR-ND 
AD7687BRMZ-ND 
EVAL-AD7687CB-ND 


ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential * 
ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential * 
Evaluation Board for AD7687... 


16783.65/1,500 
16.69 15.03 13.33 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ANALOG Digi@Reel’ = = DATA CONVERSION (Continued) 
DEVICES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description 25 100 Part No. Description ‘il 25 100 
EVAL-AD7687CBZ-ND Evaluation Board for AD7687*.... lf = = AD7822BRZ-REEL7CT-ND. ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 8.40 6.72 5.67 
AD7688BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP 25.11 23.44 21.77 AD7822BRZ-REEL7TR-ND ‘| ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps 2184.00/400 
AD7690BRMZ-ND ADC 18-Bit, 400ksps PulSAR® Ditferential* 10-MSOP 32.75 30.57 28.38 AD7823YN-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5 .. 677 5.42 4.22 
AD7691BRMZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP 24.35 22.73 21.10 AD7823YRZ-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V* 556 4.45 3.76 
AD7693BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR®* 10-MSOP 30.23 28.21 26.20 AD7824KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Chan 18.34 16.52 14.65 
AD7701ANZ-ND ADC 16-Bit LC2MOS* i 21.79 20.23 AD7824KRZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel* 17.54 15.80 14.01 
AD7701BN-ND ADC 16-Bit LC2MOS. 30.37 28.20 AD7825BR-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 2Msps 9.70 7.76 6.55 
AD7703AR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 26.24 24.37 AD7828KPZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel* 18.17 16.96 15.75 
AD7703ARZ-ND ADC 20-Bit LC2MOS 25.08 23.29 AD7829BR-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps 1052 842 7.11 
AD7703BR-ND ADC 20-Bit LC2M0S. 31.18 28.96 AD7829BRZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . 9.58 7.67 6.47 
AD7705BNZ-ND 759 6.73 AD7829BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . -28-TSSOP 9.58 7.67 6.47 
AD7705BRZ-ND 786 6.63 AD7829BRUZ-1-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . -28-TSSOP 9.58 7.67 ‘6.47 
AD7705BRUZ-ND 786 6.63 AD7829BRWZ-1-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 28-SOIC 9.58 7.67 6.47 
AD TZOBENZ NE 138 We AD7843ARU-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer “Y6-TSSOP 279 224 1.74 
eae on ae = AD7843ARUZ-ND ADG 12-Bit Touch Screen Digitizer .16-TSSOP 2.52 2.02 1.57 
AD7708BRZ-NO ADC 16-it Ral-o-Ral /10-Channe* 759 640 | AprasdBRZ-ND ADC 12-B Parl! Low Power “Sesol 2004 1871 1737 
EVAL-AD7708EBZ-ND Evaluation Board for AD7708* = — AD7854L ARZ-ND ADC 12-Bit P: 2 i : ; 
AD7709BRUZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta. 7.97 7.07 it Parallel Low Power 28-S0IC 11.80 10.62 9.42 
AD7710ANZ-ND ADC Signal Conditioning aoleiiecsaa) | pOUerReND Roe EH ete tgoeieae Ret 
AD7710ARZ-ND ADC Signal Conditioning* 30.61 28.42 2 it, 8-Channel Serial. : : : 
AD7711ANZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 32.40 30.09 AD7859APZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*. 13.91 12.53 11.11 
AD7711ARZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 32.40 30.09 AD7859ASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*. 13.91 12.53 11.11 
AD7712ANZ-ND ADC Signal Conditioning LC2Mo0S* 27.91 25.91 AD7859LASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*. 13.31 11.99 10.63 
AD7712ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2M0S* 27.91 25.91 AD7862ARZ-10-ND ADC 12-Bit Dual 250ksps* 19.67 18.36 17.05 
AD7713ANZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 34.22 31.78 AD7862ARS-10-ND ADG 12-Bit Dual 250ksps... 21.63 20.19 18.75 
AD7713ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2Mi0S* 34.22 31.78 AD7863ARZ-3-ND ADC 14-Bit Dual 175ksps* ... 25.80 24.08 22.36 
AD7714ANZ-3-ND ADC Signal Conditioning 3V* . 16.12 14.97 AD7864ASZ-1-ND ADC 12-Bit Dual 4-Channel*. 24.29 22.67 21.05 
AD7714ANZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* . 16.12 14.97 AD7865ASZ-1-ND ADC 14-Bit Dual 4-Channel*. 25.65 23.94 22.93 
AD7714ARZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* . 15.64 14.53 AD7866ARUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual* .20-TSSOP 11.71 10.55 9.35 
AD7714YNZ-ND ADC Signal Conditioning* 14.21 13.20 AD7866BRUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual* .20-TSSOP 13.69 12.33 10.94 
AD7714YRUZ-ND ADC Signal Conditioning 3v/5V 14.79 13.12 EVAL-AD7866CB-ND Evaluation Board for AD7866 — 14068 — — 
AD7715ANZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V* 55 10.40 9.22 AD7870JNZ-ND ADG 12-Bit LC2MOS 100kHz* 33.89 31.63 29.37 
OEE OARZ SND fe tee Ae ea ene teat do ee AD7870JPZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz* 32.91 30.72 28.53 
i -Bi Ad. . . E AD7872JNZ-ND ADC 14-Bit Sampling* 50.70 47.32 43.94 
AD7718BRUZ-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit*. 28-TSSOP 10.38 9.35 8.29 AD7872JRZ-ND ADCAABH LeeMoge 16-SOIC 49.23 45.95 42.67 
AD7718BRUZ-REEL7CT-ND | ADC 8/10-Channel, 24-Bit*. 10.38 9.35 8.29 fl “Bi LOZ Di 
AD7718BRUZ-REEL7TR-ND | ADC 8/10-Channel, 24-Bit*. 7694.05/1,000 peta ROSE Mee: eH Pe se a8 
AD7718BRZ-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit*. 10.38 9.35 8.29 AD7873ACP-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer 3.83 3.06 2.38 
AD MASERUZND) ANG 16/24-Bit Dual... Uaesy ust) TBE AD7873ACPZ-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer 347 278 2.16 
AD7719BRZ-ND ADC 16/24-Bit Dual*... 15.63 1459 13.55 AD7875KNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz* ..24-Dip 45.57 42.54 39.50 
ADHEREND ADE 16 Bn Slgiiia Dela eagle te SS) eect AD7877ACBZ-REEL7CT-ND | ADC 12-Bit Touch Screen* 25-WLCSP 4.46. 3.57 2.78 
EVAL-AD7723CB-ND Evaluation Board for AD772: 140.63 _ _ ‘1 #3 ss : a 
AD7730BNZ-ND ADC Bridge Transducer. 1814 16.93 15.72 AD7877ACBZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit Touch Screen® ... 25-WLCSP 7484.40/3,000 
AD7730BRUZ-ND ADC Bridge Transducer*.. 17.61 16.44 15.27 EVAL-AD7877EBZ-ND Evaluation Board for AD7877 .— 151.80 _ _ 
; AD7880BNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power* 24-Dip 29.15 27.21 25.26 
AO TISOER END ADC erga: transducers: Titan age) aay AD7880BR-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power 24-SOIC 2957 27.60 2563 
AD7730LBRUZ-ND ADC Bridge Transducer* 16.09 14.49 12.85 l kh : ! d y 
AD7730LBRZ-ND ADC Bridge Transducer 16.09 14.49 12.85 AD7885AAPZ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed* A4-PLCC 77.27 72.12 66.97 
AD7731BRZ-ND ADC 24-Bit*. 17.61 16.44 15.27 AD7888ARZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 125ksps*.. 16-SOIC 932 746 6.30 
AD7731BRUZ-ND ADC 24-Bit* 1761 16.44 15.27 AD7888ARUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 125ksps*. 16-TSSOP 9.32 7.46 6.30 
EVAL-AD7731EB-ND Evaluation Board for AD7731 740.63 = = AD7892AR-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS.. 24-SOIC 26.19 24.45 22.70 
AD7732BRUZ-ND ADC 24-Bit, 2-Channel* 15.18 14.17 13.16 AD7892ARZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* 24-SOIC 25.05 23.38 21.71 
AD7734BRUZ-ND ADC 24-Bit, 4-Channel* 1518 14.17 13.16 AD7892BNZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* 30.95 28.89 26.82 
EVAL-AD7734EBZ-ND Evaluation Board for AD7734* 171.03 — — AD7892BR-3-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MO! 31.43 29.33 27.24 
AD7738BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel* 15.41 13.88 12.31 AD7892BRZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* 30.06 28.06 26.06 
AD7739BRUZ-ND 15.18 13.67 12.12 AD7893ANZ-2-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 18.92 17.66 16.40 
AD7760BSVZ-ND 64.73 60.41 56.10 AD7893ARZ-2-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 18.38 17.15 15.93 
AD7762BSVZ-ND ADC 24-Bit, 625ksps, Sigma-Delta 33.24 31.03 28.81 AD7893AR-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS.. 21.32 19.20 17.03 
AD7764BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta* 23.43 21.87 20.31 AD7893ARZ-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 20.41 18.38 16.30 
AD7765BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta* 16.69 15.03 13.33 AD7893ARZ-10-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 4838 1715 1593 
AD7766BRUZ-ND ADC 24-Bit, 128ksps 1110 9.99 8.86 AD7893BR-10-ND ADC 12-Bit LC2MOS is 24.89 23.23 21.57 
EVAL-AD7766EDZ-ND Evaluation Board for 1423 AD7894ARZ-3-ND ADG 14-Bit Serial Track/Hold Low Power 15.76 14.19 12.59 
AO SEER es NS Cael a arp lee Seats AD7894BRZ-10-ND ADC 14-Bit Serial Track/Hold Low Power* 18.75 17.50 16.25 
i Ae ; 5 : Pes AD7895ARZ-3-ND ADC 12-Bit Serial 5V* ie 9.86 8.88 7.88 
VHSB UZSCaN ADG 24-Bit, 32ksps*... aL ORO SSE 8G AD7895ARZ-10-ND ADC 12-Bit Serial 5V* - 9.86 888 7.88 
EVAL-AD7766-2EDZ-ND Evaluation Board for AD7766-2* HAZ 3 ga AD7896BRZ-ND ADC 12-Bit Serial Track/Hold High Speed 17.30 16.15 14.99 
AD7767BRUZ-ND ADC 24-Bit, 128ksps* 15.84 14.27 12.65 AD7899ARSZ-1-ND ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* 1769 16.51 15.33 
EVAL-AD7767EDZ-ND Evaluation Board for AD77\ 142.31 7 —— : : : 
AD7767BRUZ-1-ND ADC 24-Bit, 64ksps*.... 15.84 14.27 12.65 AD7899ARSZ-2-ND ADC 14-Bit, 400ksps, SV 17.69 16.51 15.33 
EVAL-AD7767-1EDZ-ND Evaluation Board for AD7767-1* 1420 pee aie Ane He eran De seeeen fae se ae 
ibvedcriselteeecNW Rage Ear ees AD7908BRUZ-ND ADC Bit &-Channel, Meps™. “ao1880P 487 388 3410 
AD7783BRU-ND 11.14 8.92 7.52 Tie all a vel : : : : 
AD7/83BRUZ-ND 843 759 (673 AD7911ARMZ-ND ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps*. 8-MSOP 5.36 4.29 3.34 
AD7785BRUZ-ND ADC 20-Bit, Sigma-Delta* 10.02 8.02 6.77 AD7911ARMZREEL7TR-ND ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps*. 8-MSOP 3034.50/1,000 
EVAL-AD7785EBZ-ND Evaluation Board for AD7785* 130.55 — — EVAL-AD7912CB-ND Evaluation Board for AD7912 .........csescsesesseesseseseeesseeeseeseneesees — 140.63 = = 
‘(AD7788ARMZ-ND ‘ADC 16-Bit Low Power* .. Ke Pe AD7914BRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1Msp: -16-TSSOP 7.86 6.29 5.31 
AD7788BRMZ-ND ADC 16-Bit Low Power: 6.08 487 411 AD7914BRUZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1Msps* -16-TSSOP 7.14 5.72 4.82 
AD7789BRMZ-ND ADC 24-Bit Low Power® ... 7.02 562 474 AD7918BRUZ-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 1Msps* -20-TSSOP 7.74 6.20 5.23 
AD7790BRMZ-ND ADC 16-Bit Buffered Low Power 7.02 562 4.74 AD7920BRMZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps* 8-MSOP 6.10 488 412 
AD7791BRMZ-ND ADC 24-Bit Buffered Low Power* 910 7.28 6.15 AD7921ARM-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel 8-MSOP 3495.00/1,000 
‘AD7792BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 950 7.60 6.42 AD7921ARMZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel*. 8-MSOP 5.48 4.39 3.70 
AD7793BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel* 1011 9.11 8.08 AD7922ARMZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps, 2-Channel* ... 8-MSOP 8.43 7.59 6.73 
EVAL-AD7793EB-ND Evaluation Board for AD7793 .. 14513 — — AD7923BRUZ-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 200ksps*. 16-TSSOP 6.08 4.87 4.11 
EVAL-AD7793EBZ-ND Evaluation Board for AD7793* — OSs AD7924BRUZ-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 1Msps* 16-TSSOP 8.91 8.03 7.12 
AD7794BRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel* 4-TSSOP 11.50 10.35 9.18 AD7927BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps*. .20-TSSOP 6.66 5.33 4.50 
AD7794CRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel* 4-TSSOP 12.43 11.19 9.93 AD7928BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 1Msps* ... .20-TSSOP 9.43 8.49 7.53 
EVAL-AD7794EB-ND Evaluation Board for AD7794 — [TASES AD7933BRUZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1.5Msps* .28-TSSOP 8.34 6.68 5.63 
AD7795BRUZ-ND ADC 16-Bit, 6-Channel* 4-TSSOP 8.76 7.89 7.00 AD7940BRJZ-REEL7CT-ND | ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar* SOT-23 8.30 6.64 5.61 
a ia Dat Sigma Delta* . B-TSSOP 6.58 5.27 4.45 AD7940BRJZ-REEL7TR-ND | ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar* OT-23 _15438.00/3,000 
z eB Sigma Delta’. 6-TSSOP BRE ORES 0 AD7940BRM-ND ADC 14-Bit, 100ksps, Unipol 8-MSOP 9.76 781 6.59 
AD7798BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 6-TSSOP 9.04 7.24 6.11 AD7942BCPZRL7CT-ND ADC 14 Bit, 250ksps PulSAR@* YO-LFCSP 9.50 7.60 6.42 
AD7799BRUZ-ND 863 7.77 6.89 AD7942BRMZ-ND ADC 14-Bit, 250ksps PuISAR@* O-MSOP 9.43 849 7.53 
pore ND 28 eee oa AD7946BRMZ-ND ADC 14-Bit, 500ksps PulSAR®* O-MSOP 13.74 1238 10.98 
sone im tm oe | eros (fear wie tee a a 
Oe Ne zsh eo ou AD7952BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps, Diff. Prog. Input PulSAR' 48-LOFP 18.47 17.24 16.01 
AD7812VRUZ-ND 354 684 577 AD7980ARMZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR® O-MSOP 20.07 18.74 17.40 
AD7813YRZ-ND 726 581 491 AD7980ARMZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR® 0-MSOP 16524.30/1,000 
AD7817ARZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel Temperature Sensor’ 16-SOIC 840 6.72 5.67 AD7980BRMZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR®* 10-MSOP 26.78 24.99 23.21 
AD7819YNZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* . 16-Dip 5.74 460 3.88 AD7982BRMZ-ND ADC 18-Bit, 1Msps PulSAR® O-MSOP 38.63 36.05 33.48 
‘AD7819YRZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* . 16-S0IC 556 445 376 AD7983BRMZ-ND ADG 16-Bit, 1.33Msps PulSAR®*. O-MSOP 33.50 31.27 29.03 
AD7820KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold High Speed* . 20-Dip 13.48 12.14 10.76 AD7984BRMZ-ND ADC 18-Bit, 1.33Msps PulSAR®*. O-MSOP 46.94 43.81 40.68 
AD7821KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold High Speed* . ip 15.64 14.09 12.49 AD7991YRUZ-O500RL7CT-ND_| ADC 12-Bit, 4-Channel, 2C* 0T-23-8 7.60 6.08 5.13 
AD7822BRZ-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 840 6.72 5.67 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG jjgj © DATA CONVERSION (Continued) 
Devices Disi@Ree! 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD7991YRJZ-O500RL7TR-ND | ADC 12-Bit, 4-Channel, !2C* 2413.00/500 AD9640BCPZ-150-ND ADC 14-Bit, 150Msps, 1.8V* 4-LFCSP 156.27 145.86 135.44 
OND RRM Ca ADC 12-Bit, 4-Channel, I2C* S0r23.8 780 41800500 PHT CE pomelated Doubs sapler 2 14 1S80P Ree 
EVAL-AD/SS1EBZ-ND | Evaluation Board for AD7991* — 19085 —  — | Apuagar-vopznrcrno | ADC biferental Divers. lfosP 768 615 819 
- - -Bit, 4- 20%... SOT-23-8 5.36 4.29 3.62 ifferential Dri ; i j 
pee eel im SOE ee ores atau ADA4937-1YCPZ-R7TR-ND _| ADC Differential Driver 6-LFCSP 7200.00/1,500 
-{ | )-Bit, 4-Channel, -23- i =pE Bi i] 
AD7995YRUZ-1500RL7CT-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, 2C* §0T-23-8 5.36 429 3.62 Aeneas Pe Aue Cee eee ae 32-CDip PASS TERROR 
AD7995YRJZ-1500RL7TR-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, l2C* SOT-23-8 1701.80/500 Fecrncteviietcc an HE ADDUSBIEEO Evaluations — 
AD7992BRMZ-1-ND ADC 12-Bit, 2-Channel, I2G* 10-MSOP 7.14 572 4.82 Hoan VRICntNn ie ADCUSR LEO EVAIibnlehe so . = 
AD7993BRUZ-0-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, I2G* 6-TSSOP 5.06 4.05 3.15 4 uit s 
AD7998BRUZ-1-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 2C* 20-TSSOP 8.92 7.14 6.03 Capacitance-to-Digital Converters 
AD7999YRJZ-1500RL7CT-ND | ADC 8-Bit, 8-Channel, 2C* $OT-23-8 416 3.33 259 AD7142ACPZ-1REELCT-ND | Programmable CDC with Environmental 
AD7999YRJZ-1500RL7TR-ND | ADC 8-Bit, 8-Channel, I2C SOT-23-8 4202.50/500 Compensation* 32-LFCSP 3.08 247 1.92 
AD9042ASTZ-ND ADC 12-Bit, 41Msps .44-TOFP 45.33 42.31 39.29 AD7142ACPZ-1REELTR-ND | Programmable CDC with Environmental 
AD9054ABSTZ-135-ND ADC 8-Bit, 135Msps -44-LOFP 32.69 30.51 28.33 Compensation* 32-LFCSP 8562.50/5,000 
AD9054ABSTZ-200-ND ADC 8-Bit, 200Msps* -44-LOFP 37.43 34.93 32.44 AD7142ACPZ-REELCT-ND Programmable CDC with Environmental 
AD9200ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps 28-SSOP 5.96 4.77 4.03 Compensation* 32-LFCSP 3.08 2.47 1.92 
AD9200JRSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 28-SSOP 5.96 477 4.03 AD7142ACPZ-REELTR-ND Programmable CDC with Environmental 
AD9200SSOP-EVAL-ND Evaluation Board for AD9200 — 200.00 — — Compensation* ‘7 32-LFCSP 8562.50/5,000 
AD9201ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit 2-Channel* 9.83 8.85 7.85 AD7143ACPZ-1500RL7CT-ND | Programmable Controller for Capacitance 
AD9203ARUZ-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 3V*... 892 7.14 6.03 Touch Sensor* nas 16-LFCSP 2.81 2.25 1.75 
AD9212-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9212-65 — 217,58 = = AD7143ACPZ-1500RL7TR-ND | Programmable Controller for Capacitance 
AD9212BCPZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V*. 49.98 46.65 43.32 Touch Sensor* 16-LFCSP 812.50/500 
AD9212BCPZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V*. 57.12 53.32 49.51 z z 7H ingle. 
AD9214BRSZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V*. Pe | ee Soeidn copstameSonoe oa-Lresp MOO CREE 
AD9214BRSZ-105-ND ADC 10-Bit, 105Msps, 3V*.. 18.05 16.85 15.64 AD7147ACPZ-500RL7TR-ND | CapTouch™ Prog. Controller for Single- 
AD9215BRUZ-105-ND ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* 13.88 12.50 11.08 Electrode Capacitance Sensor* 24-LFCSP 858.00/500 
AD9216BCPZ-65-ND ADC Dual 10-Bit, 65Msps 14.88 13.40 11.88 AD7147ACPZ-1500RL7CT-ND | CapTouch™ Prog. Controller for Single- 
AD9218BSTZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps Dual 16.07 15.00 13.93 Electrode Capacitance Sensor* 24-LFCSP 2.97 2.38 1.85 
ADUAIBESTEBSSND ADG 10-Bit, 65Msps Dual. alee 2 8 AD7147ACPZ-1500RL7TR-ND | CapTouch™ Prog. Controller for Single- 
‘AD9218BSTZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps Dual* 1985 1853 17.20 Electrode Capacitance Sensor* 4-LFCSP 858,00/500 
AD9219-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9219-6: og EVAL-AD7147-1EBZ-ND Evaluation Board for AD7147ACPZ-1* Sai = = 
AD9219BCPZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V*. B-LFCSP 24.99 23.33 21.66 EVALLAD7147EB7-ND Evaluation Board for AD7147ACPZ* ... — 
AD9219BCPZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V*. 48-LFCSP 28.56 26.66 24.76 AD7i48ACPZ-1500RLTCT-ND | Programmable Controller for Single- 
AD9220ARZ-ND ADC 12-Bit, 10Msps .28-SOIC_ 12.01 10.82 9.59 Electrode Capacitaice Sénsor® Ae Om OR ame 
AD9220ARSZ-ND ADC 12-Bit, 1OMsps 28-SS0P 1201 1082 959 : : : : 
AD9222BCPZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps, 64-LFCSP 71.40 66.64 61.88 AD7148ACPZ-1500RL7TR-ND Toe, een ee 
AD9222-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9222 et 212/555) = =— i a @ . 
AD9223ARSZ-ND ADC 12-Bit, 3Msps* 28-SSOP 15.18 13.67 12.12 AD7150BRMZ-ND eek a aedleemaalealey epee uae 
AD9224ARSZ-ND ADC 12-Bit, 40Msps 28-SSOP 21.51 20.08 18.65 ¢ ss , s . 
AD9225ARZ-ND ADC 12-Bit, 25Msps "28-SOIC 25.53 23.83 22.13 ee Siow Bousr ich Cayman Be = = 
AD9225ARSZ-ND ADC 12-Bit, 25Msps 28-SSOP 25.53 23.83 22.13 : -Low Power, 1-Ch. 
AD9226ARSZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps 28-SSOP 32.27 30.12 27.97 ANP NC IRE oat roxy Sersinge O-MSOP 3.65 292 2.27 
AD9226ASTZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps 48-LOFP 32.27 30.12 27.97 | -Bit Capacitance-to-Dig 
AD9228-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9228-65* — 21758) = with Temperature Sensor* 16-TSSOP 9.10 8.19 7.27 
AD9228BCPZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps Quad... 48-LFCSP 35.70 33.32 30.94 AD7746ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter 
AD9228BCPZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps Quad .... 48-LFCSP 48.92 45.66 42.40 with Temperature Sensor* 16-TSSOP 9.86 8.88_7.88 
AD9230-250EBZ-ND Evaluation Board for AD9230-2 woe — = EVAL-AD7746EBZ-ND Evaluation Board for AD7746* — 1510 —— 
AD9230BCPZ-170-ND ADC 12-Bit, 170Msps, 1.8V* .. 6-LFCSP 62.51 58.34 54.18 AD7747ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter 
AD9233-125EBZ-ND Evaluation Board for AD9233* — 217.58 _- - with Temperature Sensor* . -16-TSSOP 9.10 8.19 7.27 
‘AD9233BCPZ-80-ND ADC 12-Bit, 80Msps, 1.8V*. 48-LFCSP 29.84 27.85 25.86 EVAL-AD7747EBZ-ND Evaluation Board for AD7747 — 13054 — — 
AD9233BCPZ-125-ND ADC 12-Bit, 125Msps, 1.8V* .. 48-LFCSP 48.14 44.93 41.72 Digital-to-Analog 
AD9235-65PCB-ND Evaluation Board for AD9235-65.. a — (202140 ; 7 
AD9235BRUZ-20-ND ADC 12-Bit, 20Msps* B-ISSOP 13.89 12.51 11.10 peseponne eH iath pane S808 eS a oer 
AD9235BRUZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps 8-TSSOP 15.68 14.12 12.52 ARP OAN aD BAG Sena Biie : Ot nee es 
AD9235BRUZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps B-TSSOP 21.44 20.01 18.58 AD420AR7-32-ND DAC Serial 16-Bit* 49.20 1792 1664 
AD9236BCPZ-80-ND ADC 12-Bit, 80Msps, 3V* 32-LFCSP 29.48 27.51 25.55 AD421BNZ-ND DAC Serial 16-Bit* 1381 1244 1103 
AD9238BSTZ-20-ND ADC 12-Bit Dual 20Msps* .64-LOFP 1967 18.36 17.05 : — : : : 
AD9238BSTZ-40-ND ADC 12-Bit Dual 40Msps* “64-LOFP 21.44 20.01 18.58 AD421BRZ-ND DAC Serial 16-Bit 13.41 12.08 10.71 
AD9238BSTZ-65-ND ADC 12-Bit Dual 65Msps* “64-LOFP 32.15 30.01 27.86 poe Nea BIO aE WE Gu. 10.30 a oe 
AD9240ASZ-ND ADC 14-Bit, 10Msps* ... 44-MQFP 32.42 30.26 28.10 ; : ; : ; 
AD9241ASZ-ND ADC 14-Bit, 1.25Msps* 44-MOFP 16.70 1559 14.47 pee eae PRe eee ane aoe eifeomeee 
AD9243ASZ-ND ADC 14-Bit, 3Msps* 44-MOFP 20.63 19.25 17.88 Mt Vorage GUE. : : : 
AD9244BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps .48-LOFP 33.29 31.07 28.85 AD558KNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out*. 18.02 16.82 15.62 
AD9244BSTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps -48-LOFP 44.37 41.42 38.46 pus NN DAC 16-8 Mono pee ad 53 
‘AD9245BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 3V* 55.37 51.68 47.99 ; “Bit Mono* b b J 
AD9246BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V*. 44.64 41.67 38.69 ADS569KPZ-ND DAC 16-Bit Mono*.. 58.52 54.62 50.72 
AD9246BCPZ-125-ND ADC 14-Bit, 125Msps, 1.8V* 86.61 80.84 75.07 AD660ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference 26.34 24.59 22.83 
AD9248BSTZ-20-ND ADC 14-Bit, 20Msps, Dual* . 33.48 31.25 29.02 AD6GOARZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference* 25.56 23.86 22.16 
AD9248BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps, Dual*. 64-LOFP 42.42 39.60 36.77 AD660BRZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference 38.36 35.80 33.25 
AD9252BCPZ-50-ND ADC 14-Bit, 50Msps, Octal* 64-LFCSP 96.39 89.97 83.54 AD664JP-ND DAC 12-Bit Quad Mono. 92.81 86.62 80.44 
AD9254-150EBZ-ND Evaluation Board for AD9254* — 21758 — — AD667JNZ-ND DAC 12-Bit Voltage Out* 18.09 16.89 15.68 
AD9254BCPZ-150-ND ADC 14-Bit, 150Msps, 1.8V* 98.22 91.68 85.13 AD667JP-ND DAC 12-Bit Voltage Out. 18.09 16.89 15.68 
AD9259-50EBZ-ND Evaluation Board for AD9259 — 217.58 = = AD669ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference* 26.34 24.59 22.83 
AD9259BCPZ-50-ND ADC 14-Bit, 50Msps, Quad* ... 8-LFCSP 80.31 74.96 69.61 AD669BNZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference 39.50 36.87 34.23 
AD9260ASZ-ND ADC CMOS 16-Bit Oversampled* 7841 73.18 67.96 AD760AQ-ND DAC 16-Bit with Amp Seria 124.88 116.55 108.23 
AD9271BSVZ-50-ND Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch* . 128.60 120.03 111.45 AD766ANZ-ND DAC 16-Bit DSP* 27.84 25.99 24.13 
eae ADC CMOS 8-Bi, 22Mspse at Ae 2 AD766JN-ND DAC 16-Bit DSP.. 22.07 20.60 19.13 
| Bit Dual * i i 5.6 A Bi * 
AD9289BRSZ-50-ND 596477 403 | AprerINAND DAG 12. O18 1813 1684 
AD9283BRSZ-100-ND ADC 8-Bit, 100Msps, 3V* 10.91 983 8.72 AD767JNZ-ND DAC 12-Bit* 18.57 17.34 16.10 
AD9287-100EBZ-ND Evaluation Board for AD9287* — 21758 - _ AD767JP-ND DAC 12-Bi 18.02 16.82 15.62 
ADQQB7BCPZAL7-1OOTRND | ADG 8-8 Quad {0OMsps, aeLrcse  iseiB Terao. | —ADUBTAPZ-ND ay ee Tee ee ae 
~ | Bit Qua isps | I a “Bi 
AD9288BSTZ-100-ND ADC 8-Bit Dual 100Msps* ‘48-LOFP 18.75 17.50 16.25 pe Bie ane eA re 
‘AD9411BSV-170-ND ADC 10-Bit, 170Msps, 3.3 {00-TOFP 70.65 65.94 61.23 AD768ARZ-ND DAC 16-Bit, 30Msps* 4292 40.08 37.20 
AD9411BSV-200-ND ADC 10-Bit, 200Msps, 3.3 100-TOFP 82.49 76.99 71.49 AD1833ACST-ND DAC Audio 24-Bit.6-CI 970 776 655 
AD9430BSVZ-170-ND ADC 12-Bit, 170Msps, 3.3V* 100-TOFP 70.58 65.87 61.17 AD1851NZ.ND DAC Audio 16-Bit PCM« 10.23 921 817 
AD9430BSVZ-210-ND ADC 12-Bit, 210Msps, 3.3V* 100-TOFP 98.27 91.72 85.17 —_ : d : 
AD9432BSQZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps* “52-LOFP 57.98 54.11 50.25 AP eee Finale vee fey oy 
AD9432BSTZ-80-ND ADC 12-Bit, 80Msps* 52-LOFP 46.68 43.57 40.46 DECRIED BAC Siren ORIG Hea TRG TES 
AD9432BSTZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps* -52-LOFP 57.98 54.11 50.25 ABERRANT Bae audience han 468 tees 
AD9432/PCB-ND Evaluation Board for AD9432 — }220:00 ee AD1866R-ND DAC Audio 16-Bit D 4864 1679 1489 
AD9433BSQZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps IF Sampling* .52-LOFP 57.98 54.11 50.25 Malo Terai ual : : : 
AD9433BSQZ-125-ND ADC 12-Bit, 125Msps IF Sampling* .52-LOFP 60.92 56.86 52.80 Aaa ‘in BRE GER ate eal Pe We 
-80- Bi ¥ a | Channel wit : iz, 24-Bi i i i 
FA a eS RST 2DG AE Bit BOM DS AD9460.80% AO TORE peel BU 481 AD1954YST-ND DAC Audio 3-Channel, 26-Bit 48-LOFP 14.48 13.04 11.56 
AD9460BSVZ-105-ND ADC 16-Bit, 105Msps*.... 400-TOFP 101.21 94.46 87.72 ADI95SARSZ-ND DAC Audio Multi-Bits... 12.64 11.39 10.10 
AD9461BSVZ-ND ADC 16-Bit, 130Msps IF Sampling* 100-TOFP 116.09 108.35 100.61 ADSO40BRJZ-REEL7CT-ND__| DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI 10.03 9.03 8.01 
AD9481BSUZ-250-ND ADC 8-Bit, 250Msps, 3.3V*.... A4-TOFP 28.58 26.67 24.77 ADSO40BRJZ-REEL7TR-ND | DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI* 21942.90/3,000 
AD9600BCPZ-105-ND ADC Dual 10-Bit, 105Msps, 1.8V 64LFCSP 20.12 1878 17.44 ADS060ARJZ-1REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 10.03 9.03 8.01 
AD9627-150EBZ-ND Evaluation Board for AD9627-150* — Dice ADSOGOARJZ-1REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 21942.90/3,000 
AD9627BCPZ-80-ND ADC Dual 12-Bit, 80Msps,1.8V*. 64-LFCSP 44.73 41.75 38.77 ADS0G0ARJZ-2REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 10.03 9.03 8.01 
AD9640-150EBZ-ND Evaluation Board for AD9640* ... — bis) ADSOG0ARJZ-2REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 21942.90/3,000 
AD9640BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V* 64-LFCSP 66.98 62.51 58.05 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ANALOG  pigi@Reel° DATA CONVERSION (Continued) 

DEVICES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS060BRJZ-1REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. SOT-23-8 12.64 11.39 10.10 AD5398BCBZ-REEL7TR-ND DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking® ... 5783.40/3,000 
ADS5060BRJZ-1REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. SOT-23-8 27665.55/3,000 AD5398BCPZ-REEL7CT-ND DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* 8-LFCSP 3.44 2.76 2.15 
ADS060BRJZ-2REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. SOT-23-8 12.64 11.39 10.10 AD5398BCPZ-REEL7TR-ND DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* 8-LFCSP 2926.13/1,500 
ADS5060BRJZ-2REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. SOT-23-8 27665.55/3,000 ADS5399YRMZ-ND DAC 12-Bit Dual with Reference* . 0-MSOP 10.08 8.07 6.81 
ADS5060YRJZ-1REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 12.89 11.61 10.30 AD5405YCPZ-ND DAC 12-Bit Dual, Multiply* ....... O-LFCSP 9.34 7.48 6.31 
ADS5060YRJZ-1REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 28212.30/3,000 AD5415YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiplying, High Bandwidth» .24-TSSOP 9.22 7.38 6.23 
AD5061BRJZ-2REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 6.78 543 4.58 AD5424YRU-ND DAC 8-Bit Multiplying. .16-TSSOP 4.57 3.66 2.85 
ADS5061BRJZ-2REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 12610.80/3,000 AD5424YRUZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* . .16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
ADS5063BRMZ-ND nanoDAC® 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 13.38 12.05 10.68 AD5429YRU-REEL7TR-ND DAC 8-Bit Multiply, High . 16-TSSOP 4125.00/1,000 


AD5300BRMZ-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* 3.47 2.78 2.16 EVAL-AD5429EB-ND Evaluation Board for ADS429 o.....cscossnsnsnseninsnsnsntennne — 11138 — = 
ADS300BRTZREEL7CT-ND | DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* 2.86 2.29 1.78 AD5432YRMZ-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth* O-MSOP 568 455 3.64 
ADS300BRTZREEL7TR-ND —_| DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* 4800.60/3,000 AD5439YRUZ-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth* 16-TSSOP 6.92 5.54 468 
AD5301BRMZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire*. 3.89 3.12 2.43 EVAL-AD5439EB-ND Evaluation Board for AD5439 .........cssssssscsessssssseeesessststeteeeed — 10019 — — 
AD5301BRTZ500RLCT-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire*. 3.20 256 1.99 AD5440YRU-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth 7.76 6.21 5.24 
ADS301BRTZ500RLTR-ND__| DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire*. 923.00/500 AD5441BCPZ-REEL7CT-ND _| DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* 5.63 4.50 3.50 
ADS302ARMZ-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V* . 2.99 2.40 1.87 AD5441BCPZ-REEL7TR-ND | DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* 9450.00/3,000 
AD5302BRM-REEL7CT-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V 10-MSOP 5.90 4.72 3.67 AD5441BRMZ-ND DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* 6.10 488 4.12 
AD5302BRMZ-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V* . 542 434 3.38 AD5443YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth 6.18 495 4.18 
poe NN DAG eit Quad Voltage Out. 7.28 5.83 4.92 AD5444YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 642 514 434 
4 -Bit Quad Voltage Out, 2-Wire AD5445YCP-ND DAC 12-Bit Multiply, High Banduith... 6.92 554 468 
Interface, 2.5V-5.5V* .... 5.29 4.23 3.29 AD5445YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 6.30 5.04 4.26 
AD5305BRMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire EVAL-AD5445EBZ-ND Evaluation Board for AD5445*...... — 10019 -— — 
Interface, 2.5V-5.5V* .... 7.28 5.83 4.92 AD5446YRMZ-ND DAC 14-Bit Multiply, High Bandwidth* 935 842 7.47 
ADS5306ARUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire AD5447YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* .24-TSSOP 9.18 7.35 6.20 
Reraeiaet amnnate: fe von geon te 5.30 4.24 3.58 AD5449YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth» 16-TSSOP_ 9.08 7.27 6.13 
A A » Bo AD5516ABC-1-ND DAC 12-Bit, 16-Channel. 4-CSPBGA 47.90 44.71 41.51 
Interface, 2.5V-5.5V* 6-TSSOP 7.78 6.23 5.26 He 
: AD5516ABC-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel. 4-CSPBGA 52.70 49.19 45.67 
ADSSO8ARUZND DAG 8-Bit, 2.5V Octal. 6-TSSOP (Ce Oe AD5516ABCZ-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel 4-CSPBGA 47.90 44.71 41.51 
ADS308BRU-ND DAG 8-Bit, 2.5V Octal 6-TSSOP | 10/8859 8:79) ede AD5530BRUZ-ND DAC 12-Bit Serial-In/Voltage Out* 16-TSSOP 8.73 7.86 6.97 
Pee Eee Pere Rat radiate ie eee nee ee os AD5531BRU-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage Out. w16-TSSOP_ 15.71 14.15 12.55 
ADS310BRT-REELCT-ND —_| DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Butter.. S0T-23-6 4.21 337 2.62 AO SD gpl peck ileb tres ite Pe 
ADS310BRTZ-REELCT-ND | DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer* $01-23-6 387 310 241 ADS533ABC-1-ND DAC 14-Bit. 32-Channel 86.00 8027 7453 
FOC e an aoa) OAC 10-1 Ral to-Rall with Buster * Be eae ooo AD5541ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 16.70 15.59 14.47 
AD5311BRTZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer* . 443 355 276 eee eee un/Votiaye Out NS:O8 sel ZT BNE.AS 
ADS311BRTZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Butfer* . 7446.60/3,000 u Bit Serial-inVottage Ou 23:89) S117 28:04 
ue ae u AD5541CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 30.36 28.34 26.32 
PWD Dae CE Dval ial onal Our 5.02 402 3.13 | apss41JR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out... 18.54 16.70 14.81 
peiebjalttestlp DAG 10-Bit Dual Rallto-Rall Out 5.94 4.76 4.01 AD5541JRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out® 15.18 14.17 13.16 
(Anke Uze itp a eee Rail-to-Rall Voltage Out, Sp dah Bae ADS5541LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 22.77 21.26 19.74 
ADS5314ARMZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out, 2.5V to 5.5V*. 642 514 4.34 ADS542ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 16.70 15.59 14.47 
: AD5542CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In*. 30.36 28.34 26.32 
AD5314BRMZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out, 2.5V to 5.5V*. 876 7.01 5.92 ARSON DAC ARLE Seriakin® Oey BR a 
AD5315ARMZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad PeeeR in ; Patter 
epson gS ee oan se | Beige (eee ie ug 
bee aay ° oa : z is 55: a Bit Serial-In/Current Out* ND y i 
ee ee eetaarala Tate Ge oe ter aee, Cua Foareantca ‘ADS544ARSZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In* 31.31 29.22 27.14 
EET DAC 10-Bit-2-Wire Interface. Gund ; ADS5545BRUZ-ND DAC 16-Bit Dual Serial-in* 16-TSSOP 15.56 14.52 13.49 
Voltage Out, 254 tp 55V*" Aha Wl Be AD5546BRUZ-ND DAC 16-Bit Multiplying* -28-TSSOP 15.54 14.51 13.47 
AD5316BRUZ-ND DAG 10-Bit Quad with Buffer 924 7.40 6.24 Aer ROB oe -38-TSSOP | 15198) 1487" 12181 
AD5317ARUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* 672 538 454 : -Bit Serial-in*. ~8-S0IC FRI SORR IT GADD 
AD5317BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* 924 7.40 6.24 AD5553CRMZ-ND DAC 14-Bit Serial-In/Current Out® ..... 936 843 7.48 
RNESTENRUTEN DAGAO:RIEDEVOFEI= cee ADS5554BRSZ-ND DAC 14-Bit Quad Serial-In/Current Out 28-SSOP 23.33 21.77 20.22 
A EECUEAD DAC HOBICSVOREI: Oeh A a AD5555CRUZ-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In* W6-TSSOP 12.45 11.21 9.94 
AD5320BRMZ-ND DAC 12-Bit. 2.7V Rail-to-Rail Out® . 618 495 418 ADSSS6CRUZ-ND DAC 14-Bit Multiplying* ... -28-TSSOP 11.11 10.01 8.88 
ADS320BRTSO0RL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out can fsa Ata AD5570ARS-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out... 16-SSOP 29.34 27.39 25.43 
AD5S320BRT-REEL7CT-ND _| DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out 550 440 3.72 AD5S70ARSZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* B-SSOP 26.67 24.90 23.12 
ADS320BRTZREEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out . 5.06 4.05 3.42 ADSS70WRSZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 8-SSOP 32.00 29.87 27.73 
AD5320BRTZREEL7TR-ND —_| DAC 12-Bit, 2.7 Rail-to-Rail Out® . 9411.60/3,000 ADS582VRVZ-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out* . -48-TSSOP 17.00 15.87 14.73 
< i : AD5583YRVZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out* “48-TSSOP 11.60 10.44 9.26 
ADS ee ERM ENG Hg ees liek OER ee AD5601BKSZ-REEL7CT-ND __| 8-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI 2.40 192 1.44 
AD5322BRMZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail Out* 8.73 7.86 6.97 ! 2 OV, : 2a 
AD5323BRUZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail* . 9.26 8.34 7.40 ASO SRE aN AP ley eee ae eae ee 
x Ri ry -| - -Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, i i i i 
eee NE TA cI Saree te eee ee ADS611BKSZ-REEL7TR-ND | 10-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* 4800.60/3,000 
ADS326ARUZ.ND DAC 12-Bit Quad with Butfer® 090 981 870 ADSG2OARJZ-1500RL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC® Buffered Voltage Out NEW! 477 382 2.97 
ADS326BRUZND DAC 12-Bit Quad with Buffer® 4491 1343 11.91 AD5620ARJZ-1500RL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC® Buffered Voltage Out* NEW! 1378.00/500 
oe ee see | eee as tae era ee ge 
a Bit * 4 a -Bit nanol ®, 2. 0 5.0V, *, 2 iM pt 
Preeti Bae eat eyo Meee eee ae AD5621AKSZ-REEL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V, SPI*. 4951.80/3,000 
ADS330BRUZ.ND DAG 8-Bit Single Voltage Out® 542 434 3.98 AD5621BKSZ-REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI. 3.20 256 1.99 
ADS331BRUZ-ND DAG 10-Bit Single Voltage Out* 518 415 350 ADS621BKSZ-REEL7TR-ND__| 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI. 5367.60/3,000 
AD5333BRUZ-ND DAC 10-Bit Dual Voltage Out* 7.40 5.92 5.00 AUS NSe SREETICH NG pa Ree a Le ed 
7 “Bi * - | -Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* .. 20/3, 
jee DAL 10 at Ota Vole Oar AACE 6 639 S59 AD5622BKSZ-2REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V*. 3.20 256 1.99 
AD5336BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out* 9.88 7.91 6.67 AD5622BKSZ-2REEL7TR-ND 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* . 5367.60/3,000 
AD5337ARMZ-ND DAC 8-Bit Dual 2-Wire* 3.08 2.47 1.92 AD5623RBCPZ-3REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 5.84 468 3.95 
AD5338ARMZ-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wire* . 5.29 4.23 3.29 AD5623RBCPZ-3REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 5475.00/1,500 
‘AD5339ARM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire 7.90 632 5.34 AD5623RBRMZ-3-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* 716 5.73 4.84 
AD5339BRM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire 986 8.88 7.88 AD5623RBRMZ-5-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* 716 5.73 4.84 
(AD5341BRU-ND DAC 12-Bit Single Voltag 816 653 5.51 AD5624BCPZ-REEL7CT-ND Quad 12-Bit nanoDAC® 9.26 834 7.40 
AD5341BRUZ-ND DAC 12-Bit Single Voltage Out 7.40 5.92 5.00 AD5624BCPZ-REEL7TR-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 10299.90/1,500 
AD5343BRUZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 9.66 870 7.72 AD5624RBCPZ-SREEL7CT-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@® 010 9.09 8.06 
AD5344BRU-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out... 17.99 16.20 15.12 AD5624RBCPZ-3REEL7TR-ND | Quad 12-Bit nanoDAC® 11226.15/1,500 
AD5344BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out* 16.36 14.73 13.07 AD5624BRMZ-ND Quad 12-Bit nanoDAC® 11.30 10.17 9.02 
AD5346BCP-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out. 814 652 5.50 AD5624RBRMZ-3-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 13.38 12.05 10.68 
AD5348BRUZ-ND DAC 12-Bit Octal Voltage Out* 15.56 14.52 13.49 AD5624RBRMZ-5-ND Quad 12-Bit nanoDAC® 13.38 12.05 10.68 
AD5361BCPZ-ND DAC 14-Bit, 16-Ch., Serial In, Volt. Qut* NE! 49.11 45.84 42.57 AD5S625BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 12-Bit nanoDAC® 1142 890 7.51 
AD5361BSTZ-ND DAC 14-Bit, 16-Ch., Serial In, Volt. Out* NEI 49.41 45.84 42.57 ADS625BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 12-Bit nanoDAC® 10299.90/1,500 
AD5362BCPZ-ND DAC 16-Bit. 8-Channel, Serial In, AD5625BRUZ-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP 11.30 10.17 9.02 
Voltage Out* NEW!. 42.69 39.85 37.00 AD5625RBRUZ-1-ND Quad 12-Bit nanoDAC@® 14-TSSOP 13.38 12.05 10.68 
AD5362BSTZ-ND DAC 16-Bit, 8-Ch., Serial In, Voltage 42.69 39.85 37.00 AD5625RBRUZ-2-ND Quad 12-Bit nanoDAC® 14-TSSOP_ 14.19 12.78 11.34 
ADS5380BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 40-Channel* 88.41 82.52 76.63 AD5626BCPZ-REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* BLFCSP 362 290 2.26 
AD5381BSTZ-5-ND DAC 12-Bit, 40-Channel*. 70.55 65.85 61.14 AD5626BCPZ-REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 8-LFCSP 3079.13/1,500 
AD5383BSTZ-5-ND DAC 12-Bit, 32-Channel*. 61.62 57.52 53.41 AD5626BRMZ-REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC@* BMSOP 441 353 275 
AD5384BB0-5-ND DAC 14-Bit, 40-Channel Voltage Out 97.25 90.77 84.28 AD5626BRMZ-REEL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC@* 8-MSOP 2499.00/1,000 
ADS5390BCP-3-ND DAC 14-Bit, 16-Channel 46.95 43.82 40.69 ADS5627BCPZ-REEL7CT-ND _| Dual 12-Bit nanoDAC@* O-LFCSP 5.36 4.29 3.34 
ADS390BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 16-Channel* 42.69 39.85 37.00 AD5627BCPZ-REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP 4551.75/1,500 
AD5391BCPZ-3-ND DAC 12-Bit, 16-Channel Voltage Out®. 35.54 33.17 30.80 AD5627BRMZ-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* O-MSOP 5.80 4.64 3.92 
AD5391BCPZ-5-ND DAC 12-Bit, 16-Channel Voltage Out®. 35.54 33.17 30.80 ADS5627RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* O-LFCSP 6.03 4.83 3.76 
AD5392BCP-3-ND DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Out. 29.27 27.32 25.37 ADS5627RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* O-LFCSP 5025.00/1,500 
EVAL-AD5392EB-ND Evaluation Board for AD5392 ... Me = = ADS5627RBRMZ-1-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* O-MSOP 7.28 5.83 4.92 
AD5398BCBZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* Q-WLCSP 3.44 2.76 2.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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ere Digi®Reel” DATA CONVERSION (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 25 100 
‘AD5627RBRMZ-2-ND Dual 12-Bit nanoDAC@ * 790 6.32 5.34 AD7237ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual... 31.56 29.31 
AD5628BRUZ-2-ND Dual 12-Bit Voltage Out DAC* 16.85 15.73 14.60 AD7237ABRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 30.19 28.03 
ADS640BRJZ-1REEL7CT-ND | Single 14-Bit nanoDAC@* .. 576 461 3.89 AD7237JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 26.49 24.60 
ADS640BRJZ-1REEL7TR-ND | Single 14-Bit nanoDAC@ + .. 10713.60/3,000 AD7243ANZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* . 13.23 11.74 
AD5S641BKSZ-REEL7CT-ND _| 14-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* 6.03 4.83 3.76 AD7243ARZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* . 12.86 11.40 
AD5S641BKSZ-REEL7TR-ND | 14-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* 9969.60/3,000 AD7244JR-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual... 38.95 36.17 
AD5643RBRMZ-3-ND Dual 14-Bit nanoDAC® 978 881 7.81 AD7244JRZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual* 37.26 34.60 
AD5643RBRMZ-5-ND Dual 14-Bit nanoDAC® 978 881 7.81 AD7245AANZ-ND DAC 12-Bit with Reference . 12.60 11.18 
AD5644RBRMZ-3-ND Quad 14-Bit nanoDAC® *. 16.36 14.73 13.07 AD7245AAPZ-ND DAC 12-Bit with Reference* . 14.55 13.51 
AD5644RBRMZ-5-ND Quad 14-Bit nanoDAC® *. 16.36 14.73 13.07 AD7245AAR-ND DAC 12-Bit with Reference 12.56 11.67 
ADS645RBCPZ-REEL7CT-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@*. 12.64 11.39 10.10 AD7245AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference* . 12.23 10.84 
ADS645RBCPZ-REEL7TR-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@*. 14060.48/1,500 AD7245JPZ-ND DAC 12-Bit with Reference* . 14.55 13.51 
AD5645RBRUZ-ND Quad 14-Bit nanoDAC@ *. 16.36 14.73 13.07 AD7247AANZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 26.49 24.60 
AD5647RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 14-Bit nanoDAC@* 942 7.54 6.36 AD7247AARZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 25.72 23.89 
AD5647RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 14-Bit nanocDAC@® 8831.25/1,500 AD7247ABRZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 30.19 28.03 
AD5647RBRMZ-ND Dual 14-Bit nanoDAC® 1018 917 813 AD7248AANZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS*...... 13.86 12.29 
AD5660ARJZ-1500RL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC® 7.38 591 4.99 AD7248AARZ-ND DAG 12-Bit with Reference* . 13.46 11.94 
AD5660ARJZ-1500RL7TR-ND | Single 16-Bit nancDAC@* 2343.15/500 AD7248JNZ-ND DAG 12-Bit with Reference* . 15.33 13.60 
AD5660ARJZ-2500RL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* 7.38 591 4.99 AD7249ANZ-ND DAG 12-Bit Serial with Reference* 17.43 16.19 
AD5660ARJZ-2500RL7TR-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* .. 2343.15/500 AD7249ARZ-ND DAC 12-Bit Serial with Reference* 16.92 15.71 
AD5660CRMZ-3-ND Single 16-Bit nanoDAC@* -8-MSOP 9.26 7.41 6.26 Perea Ree oa es ee ae fae ae 
EVAL-AD5660DKZ-ND Demo Board for ADS660* NEW! — 000 i -Bit Dual 2.7V to 5. ! . 
AD5662ARMZ-1-ND Single 16-Bit nanoDAC@*.. .8-MSOP 6.98 5.59 4.72 AD7302BR-REEL7CT-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5 s 453 3.83 
ADS5662BRJZ-1REEL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC®* .. SOT-23-8 5.98 4.79 4.04 AD7302BRUZ-ND DAG 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 4.16 3.51 
AD5662BRJZ-1REEL7TR-ND _| Single 16-Bit nanoDAC@* .. SOT-23-8 11122.80/3,000 AD7303BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V*.... 5.03 4.24 
AD5662BRJZ-2REEL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 598 479 4.04 AD7303BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 488 4.12 
AD5662BRJZ-2REEL7TR-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* 11122.80/3,000 Preah nae a Cat SUEY E Rarer a 7s 
ADS663ARMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 10.38 9.35 8.29 A -Bit Qua ‘ail-to-Rai : : 
ADS5663BCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@ 901 812 7.20 AD7304YRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail* 9.26 8.21 
ADS5663BCPZ-REEL7TR-ND _| Dual 16-Bit nanoDAC® 10022.03/1,500 Sea oe sail aust # ae Le aut 
AD5663BRMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 11.01 9.92 8.80 SBRUZ- -Bit Quad 5V Rail-to-Rail* : 57 
AD5663BRMZ-1-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 11.01 9.92 8.80 AD7390ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Serial-In* . 8.51 7.55 
AD5663RBCPZ-3REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC® 9.28 836 7.41 AD7391ANZ-ND DAC 10-Bit, 3V Serial-In* . 6.02 5.08 
AD5663RBCPZ-3REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC® 10318.43/1,500 AD7391AR-ND DAC 10-Bit, 3V Serial-In 6.44 5.43 
AD5663RBRMZ-3-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 12.13 10.92 9.69 pee eae : a 
ADS663RBRMZ-5-ND Dual 16-Bit nanoDAC@ * 1213 10.92 9.69 7 H Bit, 3V Parallel.. 95 8. 
ADS664ARMZ-ND uad 16-Bit nanoDACe™ 18.44 17.21 15.98 AD7392ARZ-ND DAG 12-Bit, 3V Parallel 0) 30) 
ADSG64BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 15.63 14.59 13.55 AD7393ARZ-ND DAG O Bee rare Geil ea 
ADS664BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 19303.05/1,500 AD7396ARZ-ND DAG 12-Bit, 3V Parallel WG ie 
AD5664BRMZ-ND Quad 16-Bit nanoDAC@*. 19.08 17.81 16.54 BD SSTARUIND DAG 10-Bit, 3V Parallel. rssh (I) 
ADSOG4RBCPZ-SREELTCT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 15.87 1482 13.76 ADIGEEEEND DAG at Cua Sela 16. SOIC ieee eee 
u r Bi e AD7398BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In* .. .16-TSSOP 16.32 15.24 14.15 
ADS664RBCPZ-3REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 19599.45/1,500 ; ’ 
an a AD7399BRZ-ND DAC 10-Bit Quad Serial-In* 16-SOIC 9.28 8.36 7.41 
AD5664RBRMZ-3-ND Quad 16-Bit nanoDAC@*. 20.46 19.10 17.74 AA GRE NBA Bapao BH Gud Geel ve-1ssoP (OGREMaC Eon 
ADS5664RBRMZ-5-ND Quad 16-Bit nanoDAC@*. 20.46 19.10 17.74 GEER DAC B-Bit NiRiGREL Meee os a tks 
AD5665BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 16.78 15.11 13.40 x eelidil Pyne a ~ 10D ip Bae : z 
ADS665BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 718654.68/1,500 pea Ree a Lg ea 
AD5665BRUZ-ND Quad 16-Bit nanoDAC@*. 18.44 17.21 15.98 RSE DAGB:Bit DialiMuiRo Wage eey ae) an 
AD5S665RBCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 17.63 15.87 14.08 GRD DACs DUAIMUliohine. SO-PLCE REHEAT OSTA 
ADS665RBCPZ-REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@*. 19599.45/1,500 [DEAE DAG'B:Bi Dual Mulfokings Seat 
ADS5665RBRUZ-1-ND Quad 16-Bit nanoDAC@ *. 20.46 19.10 17.74 ae DAG ESI Dual vl nor aa 
(a Seals ele ees Cited 10: Bit nano ACG =. BUI EE ase ADTSOBLNZ-ND DAC Bit Dual Multoking® | 20-Dip 15.64 1409 1240 
ADS666ARUZ-2-ND Quad 16-Bit nanoDAC@ *. 17.22 16.08 14.93 : hig ; ; 4 
: : AD7528LR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 20-SOIG 15.59 14.55 13.51 
ADS667BCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 10.32 8.26 6.97 Hee peat : 
! ; AD7533JNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying ... 716 5.73 4.84 
ADS667BCPZ-REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC® 9558.90/1,500 eee 
: AD7533KNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* 7.76 6.21 5.24 
AD5667BRMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 10.48 9.44 8.37 AER SAC O-EE Mationtng® aa 
ADS5G67RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC®* 11.34 9.08 7.66 fi Tai TPR : feet 
! AD7537KPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 23.15 21.61 20.06 
AD5667RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC® 10503.68/1,500 a oak 
: : AD7537LN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual... 28.80 26.75 
AD5667RBRMZ-1-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 1213 10.92 9.69 5 BRE MAIR RIG 
’ : AD7541AJNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 10.49 9.30 
AD5667RBRMZ-2-ND Dual 16-Bit nanoDAC® 12.74 11.48 10.18 5 cat MUiiahAnaé 
: B AD7541AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 11.66 10.34 
ADS668ARUZ-3-ND Octal 16-Bit nanoDAC@*. 25.82 24.10 22.38 ee DAC 2BIEMItionings ee 
‘AD5678BRUZ-1-ND 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC 23.61 22.04 2047 i cor GRIN ; ‘ 
4 + AD7542JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 19.91 18.49 
AD5678BRUZ-2-ND 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC 23.61 22.04 20.47 i Core Miiitiakinge 
, AD7542KNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 21.98 20.41 
ADS680BRJZ-2REEL7CT-ND | 5V, 18-Bit nanoDAC@* 686 5.49 4.64 i ara ‘ 
7 AD7543GKR-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplyin 26.38 24.50 
ADS680BRJZ-2REEL7TR-ND | 5V, 18-Bit nanoDAC@* 12759.60/3,000 AD7S45AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying 1014 900 
AD5725ARSZ-S00RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Outputs . 13.59 12.24 10.86 RIVSAERTEID DAG 2-BieWiliahanas a oe 
AD5725ARSZ-500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output . 5100.00/500 i SSI MARGhaR ' i 
4 AD7545GLN-ND DAC 12-Bit Multiplying... 24.32 22.59 
AD5725ARSZ-1500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output . 13.59 12.24 10.86 f DBI MAIawinze 
! AD7545JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 11.31 10.03 
AD5725ARSZ-1500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output . 5100.00/500 a Bn (G8 
4 AD7547JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 21.05 19.54 
AD5725BRSZ-500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Outputs . 16.13 14.52 12.88 AD7547JNZ-ND DAC 12-Bit Le2MOS Dual 19.16 1779 
AD5725BRSZ-500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output . 6050.00/500 AN RIREAD DAD TD-BRIGEMOS Dade AGN ae 
MDS EO re eee Unipolar jgae aoa deta AD7547KPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 25.06 23.27 
: 2 Out¥.. 5 ! : AD7548JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS* 14.76 13.09 
AD5726YRSZ-REELTR-ND DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/ AD7548KNZ-ND DAC 12-Bit LC2Mos* 16.71 15.51 
Bipolar, Voltage Out. seseeense - 16-SSOP 21099.98/1,500 AD7548KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS.. 18.47 17.15 
ADS5764ASUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar Voltage Out -32-TOFP 41.45 38.69 35.92 AD7564BRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad*. 19.84 18.43 
AD5764BSUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar Voltage Out* -32-TOFP 48.12 44.92 41.71 AD7564BRSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad* 19.84 18.43 
AD5764CSUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar Voltage Out™.......32-TOFP 52.94 49.41 45.88 AD7568BPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal 4364 40.53 
EVAL-AD5764EBZ-ND Evaluation Board for AD5764*.... . se 142.31 = eS AD7568BS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal. 48.01 44.58 
AD5821BCBZ-REEL7CT-ND DAC ie, 120mA, Current Sinking 10-Bit Q9-WLCSP 3.44 276 2.15 AD7568BSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal* 43.64 40.53 
ADS821BCBZ-REEL7TR-ND__| DAC 12Ce, 120mA, Current Sinking 10-Bit 9-WLCSP 5783.40/3,000 AD7628KN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 459 357 
EVAL-AD5821EBZ-ND Evaluation Board for AD5821* — 100.19 = = AD7628KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* . 440 3.42 
AD7111ABNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS* 11.66 10.50 9.31 AD7628KRZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* . 429 3.34 
AD7111ACNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS* 15.89 14.31 12.69 AD7801BR-ND DAC 8-Bit, 2.7V 463 3.60 
AD7224KNZ-ND DAC 8-Bit reMOS: 10.26 8.21 6.93 AD7801BRUZ-ND DAC 8-Bit, 2.7V .20-TSSOP__ 5.27 4.22 3.28 
ADB ea SBZaLESND) DAGE:BIELESMOSS ca 7) AD7807BRZ-ND DAC 8-Bit, 2.7V* 2-SOIC 527 422 3.28 
AD7224LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS* 12.03 10.83 9.61 AD7808BRZ-ND DAC 10-Bit, 3.3V Octal* 24-SOIG 18.29 17.07 15.85 
AD7224LRZ-18-ND DAC 8-Bit LC2M0S* 9.98 899 7.97 AD7809BSTZ-ND DAC 10-Bit Octal*.. 19.76 18.35 
AD7225KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad... 21.63 2019 18.75 AD7834ARZ-ND DAC 14-Bit Quad* 38.97 36.18 
AD7226KNZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Quad* 20.28 18.93 17.58 AD7834BRZ-ND DAC 14-Bit Quad 49.26 45.74 
AD7226KPZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Quad* 22.37 20.88 19.39 AD7835AS-ND DAC 14-Bit Quad 42.86 39.80 
AD7226KRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 19.70 18.39 17.07 AD7835ASZ-ND DAC 14-Bit Quad* Bu 41.00 38.07 
AD7228ABNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 24.41 22.78 21.16 AD7837ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 20.95 19.45 
AD7228ABRZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal* .24-SOIC 23.70 22.12 20.54 AD7837ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 20.35 18.89 
AD7228ACPZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal* 28-PLCC 27.81 25.96 24.11 AD7837BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 23.86 22.16 
AD7228ACRZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal .. .24-SOIC 27.81 25.96 24.11 AD7839ASZ-ND DAC 13-Bit Octal Voltage Out* 39.88 37.03 
AD7228KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal .. 24-Dip 45.27 42.26 39.24 AD7840ARSZ-ND DAC 14-Bit Low Power 5V>.. 20.72 19.24 
AD7228KPZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal* 28-PLCC 50.55 47.18 43.81 AD7840JNZ-ND DAG 14-Bit LC2MOS Voltage Out* 18.01 16.72 
AD7228LNZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal* 24-Dip 53.06 49.52 45.99 AD7840JP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Ou 21.66 20.12 
AD7237AAN-ND DAG 12-Bit LC2MOS Dual. 24-Dip 30.27 28.26 26.24 AD7840JPZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out* 20.72 19.24 
AD7237ABN-ND DAG 12-Bit LC2MOS Dual 35.52 33.16 30.79 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Bees Di Re DATA CONVERSION (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Dig-Key Pring ache | Aovri2riRUZ2A0-ND | DAG Video 240M 9. 35V" DaTSS0P 1601 1494 1968 
Part No. Description 125100 whet ideo ESV * ; Hol es 
- ADV7127KRUZ50-ND DAC Video 240MHz Single High Speed .24-TSSOP 8.31 7.49 6.64 
AD7841ASZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out S115 47.74 44.33 ADV7127KRUZ140-ND DAC Video 140MHz, 3.3/5V* .... 12.96 11.67 10.35 
AD7841BS-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Ou 86.38 61.95 57.53 ADV7129KS-ND DAC Video Color 192-Bit 1085.54 1013.17 940.80 
AD7841BSZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out* 60.35 56.33 52.30 AGATA DAGiVideoEnaaner PAUNTSC® GOI GIeoNTOTO 
AD7845JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying .. 11.18 10.07 8.93 : i } b 
AD7845JRZ-ND DAC 42-Bit Multiplying 1086 978 868 ADV7171KSUZ-ND DAC Video Encoder PAL/NTSC* 1011 911 8.08 
PERREAG DAC 12-Bit Multiplying wae Se ADV7173KSTZ-ND DAC Video NTSC 6-Channel* 11.38 10.25 9.09 
ARAN BAGH e-iHlC2MOS Velieas 0 ; ; : ADV7177KSZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 858 7.73 6.85 
ge Out 35.79 33.41 31.02 ‘ 
AD7846JPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out. 38.21 35.66 33.12 ADV7179BCPZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 13.26 11.94 10.59 
AD7846KNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 45.20 42.19 39.17 ADV7179KCPZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 11.06 9.96 8.84 
AD7846KPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out 43.88 40.95 38.03 RIVER Gece me oe ean es ae nee 
j anvil ri ideo -12-Bit .. 4 is i 
eons BAC Io eR MACINGG ae ; cay aioe Ear ADV7321KSTZ-ND DAC Six NSV® 12-Bit Video Encoder. 34.04 31.77 29.50 
AD7847AR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 2495 2329 2162 ADV7393BCPZ-ND DAC 10-Bit SD/HD Video Encoder* . 10.63 9.57 8.49 
AD7847ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* . 22.67 21.16 19.65 DACO8CPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 243 194 1.46 
AD7847BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual . 26.58 24.81 23.04 DACO8CSZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 243° 194 1.46 
AD7849BR-ND DAC 14/16-Bit Serial-In 21.71 20.26 18.82 DACO8EPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 272 218 1.70 
AD7849BRZ-ND DAC 14/16-Bit Serial-In* . 19.74 18.43 17.11 DACO8HPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 410 3.28 2.55 
AD7943BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 942 754 6.36 DAC312HPZ-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed* . 8.72 6.98 5.89 
AD7945BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 9.42 7.54 6.36 DAC312HSZ-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed* . 872 6.98 5.89 
AD7945BRS-ND DAC 12-Bit Multiplying. 10.36 8.29 7.00 DAC8043AFPZ-ND DAC 12-Bit Multiply Serial In* 8.78 7.03 5.93 
AD7945BRSZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 942 754 6.36 DAC8043AFSZ-ND DAC 12-Bit Multiply Serial In 878 7.03 5.93 
AD7948BR-ND DAC 12-Bit Multiplying. 10.36 8.29 7.00 DAC8043FPZ-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS* . 12.56 11.31 10.03 
AD7948BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 9.42 7.54 6.36 DAC8143FSZ-ND DAC 12-Bit Daisy-Chain* .. 10.53 9.48 8.41 
peneta Be ae ee ee be ae DAC8222FSZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered ... 31.76 29.64 27.53 

A -Bit 3V Serial-In L I ! DAC8408FSZ-ND DAC 8-Bit Quad with Memory*. 16.44 14.81 13.13 
AD8522ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 16.06 14.46 12.83 DAC8408FPCZ-ND DAC 8-Bit Quad with Memory*. 16.44 14.81 13.13 
AD8582ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 19.11 17.84 16.57 DAC8412FPZ-ND DAC 12-Bit Quad Readback* 42.56 39.72 36.89 
AD8801ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown* 776 6.21 5.24 DAC8412FPCZ-ND DAC 12-Bit Quad Readback* 42.56 39.72 36.89 
AD8803ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown* 7.76 621 5.24 : : 

; Smt DAC8420ESZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 53.06 49.52 45.99 
aDboeeEiZaN0) DAG 8-Bit Octal Muttinlying* thas) eee 1 DAC8420FPZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 45.47 42.44 39.41 
AD9704BCPZ-ND DAC 8-Bit, 175Msps 7.02 5.62 4.74 DAC8420FSZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 45.47 42.44 39.41 
fea Bee ee nee jon He DAC8426FS-ND DAC 8-Bit Quad with Voltage Reference 30.78 28.73 26.68 

Hl Bit, 4 E : DAC8512FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete’... 9.80 7.84 6.62 
AD9707BCPZ-ND DAC 14-Bit, 175Msps* 1458 13.13 11.64 - 

5 “ak ; DAC8512FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete* 9.70 7.76 6.55 
a Wn — —- o— DAC8562FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel* 15.89 14.31 12.69 
Anacoateran DAC 8B 125Msps AG) ae) ee DAC8562FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel* 15.89 14.31 12.69 
BGP) DAC 16-Bit, 400Msps* Gare GAA Blab DAC8800FPZ-ND DAC 8-Bit Octal CMOS* 16.93 15.24 13.52 
BSR DAC 10-Bit 210Msps* aah Oa) a DAC8841FSZ-ND DAC 8-Bit Octal 2-Quad* 24-SOIC 18.39 17.17 15.94 
AD9740AR-ND DAC 10-Bit, 210Msps... 11.00 8.80 7.43 PM7226HS-ND DAC 8-Bit Quad CMOS 22.44 20.95 19.45 
ADOTA0ARUZ-ND DAC 10-Bit- 10Msps* 10.00, 8.00) 6.75 PM7545FP-ND DAC 12-Bit Multiplyin 9.93 894 7.93 
AD9740ARZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps# 1000 800 675 PM7628FP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 6.78 5.43 4.58 
AD9741-EBZ-ND Evaluation Board for AD9741* 326.38 - - RMS-to-DC 
AD9741BCPZ-ND DAC 8-Bit, 250Msps* .. 12.86 11.58 10.27 AD536AJDZ-ND True RMS/DC Converter* . 

AD9742ACPZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* 11.80 10.62 9.42 ADS36AJHZ-ND True RMS/DC Converter . 
AD9742ARUZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* 11.80 1062 9.42 ADS36AJQ-ND True RMS/DC Converter 
AD9742ARZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* 11.80 10.62 9.42 AD536AKDZ-ND True RMS/DC Converter* .. 
ADOTAGBCPZ-ND DAG 10-8, 250MSpS* “fo08 1448 204 | —omeASD-D True RMS(DG Converter 

z rat, sps* i : ; AD536ASH-ND True RMS/DC Converter 

AD9744ACPZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* 14.58 13.13 11.64 ; 
AD9744ARUZ-ND DAC 14-Bit, 270Msps* 1458 13.13 11.64 Aaa me Ee ale 
AD9744ARZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* 1458 13.13 11.64 zi ; 
ADQ7ASBCPZ-ND DAC 12-8, 250Msps* 18.09 1669 1568 | AngsrARZ-ND True RMS/DG Converter Wie Bandwidth 
AD9746-EBZ-ND Evaluation Board for AD9746* 326.38 ADG37BRZ-ND True RMS/DC Ci rter Wide Bandwidth» 
AD9747-EBZ-ND Evaluation Board for AD9747* 326.38 —  — ATE tiie bee conv Awl aa ad a ane 
AD9747BCPZ-ND DAC 16-Bit, 250Msps* 28.38 26.49 24.60 Roe ann Tis RMG/DG Canverier Wide Bandwidth 
pOsiEbCne ND DAG 6-Bit, 165Msps* Wee Oe ae AD637JRZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth* 
AD9750ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* : 883 7.95 7.05 AEE ‘ic BS/OG Coriectiselani Pale 
AD9751ASTZ-ND DAC 10-Bit, 300Msps* AB-LOFP 31.88 29.75 27.63 

AD9752ARZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps* .28-SOIC 11.90 10.71 9.50 AD736AQ-ND True RMS/DC Converter Low Power 
‘AD9752ARUZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps High Performance 8-TSSOP 11.90 10.71 9.50 AD736JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Power 
AD9753ASTZ-ND DAC 12-Bit, 300MSPS* «...cccscsoe 48-LOFP 51.32 47.90 44.48 AD736JRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power 
AD9754ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps High Performance -28-SOIC 14.79 13.32 11.82 AD736KRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power 
AD9754ARUZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* 28-TSSOP 14.79 13.32 11.82 AD737ANZ-ND True RMS/DC Converter Low Power. 
AD9755ASTZ-ND DAC 14-Bit, 300Msps* -48-LQFP 63.38 59.15 54.93 AD737ARZ-ND True RMS/DC Converter Low Power*.. 
AD9755-EB-ND Evaluation Board for AD9755 — 336 — — AD737JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 
AD9760AR50-ND DAC 10-Bit, 50Msps. .28-SOIC 12.82 10.26 8.66 AD737JRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power*.. 
AD9760ARU-ND DAC 10-Bit, 125Msps 10.80 9.72 862 Voltage-to-Frequency 
AD9760ARUZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* 981 884 7.84 ADA Voltage/Frequenoy Converter 
AD9760ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* 9.81 884 7.84 AMSeIHN Voltage/Frecuency Converter 
ADOTBIARSZND DAG {0-t Dual 4OMsps 134 taai taar | ADSSOINZND Nati Bo te Vatoae vere 

a )-| i E Fk a * 
a Bag 1850, 1esbieper it 108) a (aan Valeo a inne: Garner 

| -Bit, sps* i I i 
AD9763ASTZ-ND DAC 10-Bit, Dual 125Msps* 11.90 1071 950 AD652JPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. * 

AD9764ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* 15.58 14.03 12.44 GiMSee AREAL Voltage/Frequency Converter Sync. * 

te ps ‘ . _ AD654JNZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* 
AD9764ARUZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* 15.58 14.03 12.44 GRD sloltane/Frec lene Ganverter Mone 
AD9765ASTZ-ND DAG 12-Bit, Dual 125Msps* 48-LOFP 18.75 17.50 16.25 ATSC 7 fea if bla Garvcrorbanes 
AD9767ASTZ-ND DAC 14-Bit, Dual 125Msps* .48-LOFP 21.44 20.01 18.58 SNAG es reg UEHEY VOnverler Mone 
AD9772AAST-ND DAC 14-Bit, 160Msps... 48-LQFP 29.37 27.42 25.46 AD7740YRMZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 3V/5V*. 2.38 1.85 
AD9772AASTZ-ND DAC 14-Bit, 160Msps* “AB-LOFP 26.70 24.92 23.14 AD7741BNZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync.* 3.86 3.00 
AD9775BSVZ-ND DAC 14-Bit, Dual 160Msps* ‘80-TOFP 55.20 51.52 47.84 AD7741BRZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. * 3.73 2.90 
AD9776ABSVZ-ND DAC 12-Bit, Dual 1.0Gsps*. 100-TOFP 35.63 33.25 30.88 EVAL-AD7741/42EBZ-ND Evaluation Board for AD7741* SiS 
AD9777BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 160Msps* .80-TOFP 60.72 56.68 52.63 
AD9779ABSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 1.0Gsps*. 100-TOFP 51.71 48.26 44.82 ANALOG 
AD9779A-EBZ-ND Evaluation Board for AD9779A* . — 32250 — — DEVICES 
AD9780BCPZ-ND DAC 12-Bit, Dual 600Msps* 72-LFCSP 28.70 26.79 24.87 OnEKE TSE 
AD9783BCPZ-ND DAC 16-Bit, Dual 500Msps* 72-LFCSP 40.31 37.62 34.94 Pane esetintion , 
AD9785BSVZ-ND DAC 12-Bit, Dual 800Msps* 100-TOFP 37.44 34.95 32.45 : we - 
AD9785-EBZ-ND Evaluation Board for AD9785* — 326.38 == AD5160BRJZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 1.60 1.28 .96 
AD9788BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 800Msps* T00-TOFP 53.51 49.94 46.38 PDSIGOBRIZSREATREND SS) Pot. Digital SK, 256 Position 2457.60/3,000 
AD9788-EBZ-ND Evaluation Board for AD9788 oes | ADS16G0BRJZ10-RL7CT-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position*. 1.60 1.28 96 
ADDAC80NZ-CBI-V-ND DAC 12-Bit, Binary Mono*.. 24-Dip 20.39 19.03 17.67 AD5160BRJZ10-RL7TR-ND Pot. Digital 10K, 256 Position*. 2457.60/3,000 
ADV7120KSTZ30-ND DAC Video 3-Channel 30MHz* 48-TOFP 9.45 8.51 7.55 AD5160BRJZ50-RL7CT-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* . 1.60 1.28 .96 
ADV7123JSTZ240-ND DAC Video Triple High Speed 240MHz* . AB-LOFP 12.45 11.62 10.79 AD5160BRJZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position. 2457.60/3,000 
ADV7123JSTZ330-ND DAC Video Triple High Speed 330MHz* . AB-LOFP 21.15 1974 18.33 ADS5160BRJZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* 1.60 1.28 96 
ADV7123KSTZ50-ND DAC Video 3-Channel 50MHz* 48-LQFP 8.21 7.40 6.56 AD5160BRJZ100-RL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* 2457.60/3,000 
ADV7123KSTZ140-ND DAC Video Triple High Speed* A8-LOFP 10.38 935 8.29 AD5161BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 1.80 1.44 1.08 
ADV7125JSTZ240-ND DAC Video 3-Channel 240MHz* . ‘48-LOFP 11.06 9.96 8.84 AD5161BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position. 1.80 1.44 1.08 
ADV7125KSTZ50-ND DAC Video 3-Channel 50MHz* 7.88 6.31 5.32 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD5254BRUZ10-ND Pot. Digital Quad 10K, 256 Position*.... .20-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD5254BRUZ100-ND Pot. Digital Quad 100K, 256 Position* .. .20-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD5255BRU25-ND Pot. Digital 25K, 3-Channel ... -24-TSSOP 12.52 10.02 8.46 
AD5255BRU250-ND Pot. Digital 250K, 3-Channel . -24-TSSOP 12.52 10.02 8.46 
AD5258BRMZ1-ND Pot. Digital 1K, 64 Position. 1.63 1.30  .98 
AD5258BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 64 Position* 1.63 130 .98 
AD5258BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 64 Position* 1.63 130 .98 
AD5258BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 64 Position* . 1.63 1.30 .98 
AD5259BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 2.50 2.00 1.50 
AD5259BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* . 2:50) 2:00) 71:50) 
AD5259BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* . O-MSOP 2.50 2.00 1.50 
AD5259BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* QO-MSOP 2.50 2.00 1.50 
AD5259EVAL-ND Evaluation Board for AD5259 ...........esssccssssseesecsesesnteneseeesee! — 45.55 = = 
AD5260BRUZ20-ND Pot. Digital 20K, 256 Position* . -14-TSSOP 4.48 3.59 2.79 
AD5260BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* . -14-TSSOP 4.48 3.59 2.79 
AD5260BRUZ200-ND Pot. Digital 200K, 256 Position* -14-TSSOP 4.48 3.59 2.79 
AD5262BRUZ20-ND Pot. Dual 20K, 256 Position* -16-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5262BRUZ50-ND Pot. Dual 50K, 256 Position* -16-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5262BRUZ200-ND Pot. Dual 200K, 256 Position -16-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5263BRUZ20-ND Pot. Quad 20K, 256 Position* -24-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD5263BRUZ50-ND Pot. Quad 50K, 256 Position* .24-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD5263BRUZ200-ND Pot. Quad 200K, 256 Position*. -24-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD5273BRJ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, 64 Positio OT-23-8 1.88 1.50 1.13 
AD5273BRJZ10-R7CT-ND Pot. Digital 10K, 64 Positio OT-23-8 1.90 1.52 1.14 
AD5273BRJZ10-R7TR-ND Pot. Digital 10K, 64 Position* OT-23-8 2918.40/3,000 
AD5280BRUZ20-ND Pot. Digital 20K, 256 Position* . -14-TSSOP 4.48 3.59 2.79 
AD5280BRU50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position. -14-TSSOP 4.95 3.96 3.08 
AD5280BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* . -14-TSSOP 4.48 3.59 2.79 
AD5280BRU200-ND Pot. Digital 200K, 256 Positio -14-TSSOP 4.95 3.96 3.08 
AD5280BRUZ200-ND Pot. Digital 200K, 256 Position* -14-TSSOP 4.48 3.59 2.79 
AD5282BRUZ20-ND Dual Pot. 20K, 256 Position* -16-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5282BRUZ50-ND Dual Pot. 50K, 256 Position* -16-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5282BRUZ200-ND Dual Pot. 200K, 256 Position -16-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5290YRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* . 4.93 3.95 3.07 
AD5290YRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* . 4.93 3.95 3.07 
AD5290YRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* O-MSOP 4.93 3.95 3.07 
AD7376ARUZ10-R7CT-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* . -14-TSSOP 8.58 7.87 7.15 
AD7376ARUZ10-R7TR-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* . .14-TSSOP 3575.00/1,000 
AD7376ARUZ50-ND Pot. Digital 50K, 128 Position. -14-TSSOP 6.19 4.95 3.85 
AD7376ARUZ100-R7CT-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* -14-TSSOP 6.19 4.95 3.85 


AD7376ARUZ100-R7TR-ND 


Pot. Digital 100K, 128 Position* 


.14-TSSOP 


3506.25/1,000 


ANALOG POTENTIOMETERS (Continued, 
DEVICES f , 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AD5161BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* ... 1.80 1.44 1.08 
AD5161BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* .. 1.80 1.44 1.08 
AD5162BRMZ2.5-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Position* .. 10-MSOP 2.50 200 1.56 
AD5162BRMZ10-ND Pot. Dual 10K, 256 Position 10-MSOP 2.50 200 1.56 
AD5162BRMZ100-ND Pot. Dual 100K, 256 Position 10-MSOP 2.50 2.00 1.56 
AD5165BUJZ100-R2CT-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* . .TSOT-23-8 2.33 1.86 1.40 
AD5165BUJZ100-R2TR-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* . . TSOT-23-8 325.50/250 
AD5170BRMZ2.5-ND Pot. Digital 2.5K, 256 Position* 10-MSOP 2.78 2.22 1.67 
AD5170BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 10-MSOP 2.78 2.22 1.67 
AD5170BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 10-MSOP 2.50 2.00 1.56 
AD5170BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* .. 10-MSOP 2.78 222 1.67 
AD5171BRJZ10-R2CT-ND Pot. Digital 10K, OTP* . SOT-23-8 2.43 1.95 1.52 
AD5172BRMZ2.5-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Position* .. 10-MSOP 3.29 263 2.05 
AD5172BRM50-ND Pot. Dual 50K, 256 Position 10-MSOP 3.60 288 2.24 
AD5172BRMZ50-ND Pot. Dual 50K, 256 Position 3.29 2.63 2.05 
AD5172BRMZ100-ND Pot. Dual 100K, 256 Position* 3.29 2.63 2.05 
AD5173BRM100-ND Pot. Digital Dual 100K OTP.. 3.60 2.88 2.24 
AD5200BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 248 1.98 1.49 
AD5201BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 33 Position* . 138 1.10 83 
AD5203ARUZ10-ND Pot. Digital 10K, Quad 64 Position* C1592 eer, 
AD5203ARUZ100-ND Pot. Digital 100K, Quad 64 Position 3.65 2.92 227 
AD5204BRZ10-ND Pot. Digital 10K, Quad 256 Position 3.78 3.03 2.36 
AD5204BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, Quad 256 Position 3.78 3.03 2.36 
AD5206BN10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position. 486 3.89 3.03 
AD5206BRUZ10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position 486 3.89 3.03 
AD5207BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 2.63 211 1.64 
AD5220BNZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 2.32 1.86 1.45 
AD5220BRZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 2.50 2.00 1.50 
AD5222BR1M-ND Pot. Digital Dual 128 Positiot 245 1.96 1.47 
AD5222BRZ10-ND Pot. Digital Dual 128 Position* 2.23, 1.78 1.34 
AD5227BUJZ10RL7CT-ND Pot. Digital Up/Down 10K* .TSOT-23-8 1.08 90 72 
AD5227BUJZ10RL7TR-ND Pot. Digital Up/Down 10K*. . TSOT-23-8 1404.00/3,000 
AD5227BUJZ100RLCT-ND Pot. Digital Up/Down 100K* . TSOT-23-8 1.08 90): 
AD5227BUJZ100RLTR-ND Pot. Digital Up/Down 100K* . TSOT-23-8 1404.00/3,000 
AD5228BUJZ10RL7CT-ND Pot. Digital Up/Down 10K*. -TSOT-23-8 1.02 85 68 
AD5228BUJZ10RL7TR-ND Pot. Digital Up/Down 10K*. . TSOT-23-8 1326.00/3,000 
AD5228BUJZ100RLCT-ND Pot. Digital Up/Down 100K* . TSOT-23-8 1.02 85 68 
AD5228BUJZ100RLTR-ND Pot. Digital Up/Down 100K* . TSOT-23-8 1326.00/3,000 
AD5231BRUZ10-ND Pot. Digital 10K, 1024 Position* . 6-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5231BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 1024 Position* . 6-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5231BRUZ100-ND Pot. Digital 100K, 1024 Position* 6-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
AD5232BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 5.98 4.79 4.04 
AD5233BRU100-ND Pot. Quad 100K, 64 Position ... 6.86 549 4.27 
AD5233BRUZ50-ND Pot. Quad 50K, 64 Position* 5.54 444 3.74 
AD5235BRUZ25-ND Pot. Dual 25K, 1024 Position 7.82 6.26 5.28 
AD5235BRUZ250-ND Pot. Dual 250K, 1024 Position 7.82 626 5.28 
AD5241BRUZ10-ND Pot. Digital |2C, 256 Position* 2.30 1.84 1.43 
AD5241BRZ1M-ND Pot. Digital |2C, 256 Position* 2.30 1.84 1.43 
AD5241BRZ10-ND Pot. Digital 12C, 256 Position* 2.30 1.84 1.43 
AD5242BRU100RL7CT-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position 3.44 2.76 2.15 
AD5242BRUZ1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 6-TSSOP 3.17 2.54 1.98 
AD5242BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Posi 6-TSSOP 3.17 2.54 1.98 
AD5242BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* .. 6-TSSOP 3.17 2.54 1.98 
AD5242BRUZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* .. 3.17 2.54 1.98 
AD5242BRUZ100-RL7TR-ND__| Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* .. 1797.75/1,000 
AD5242BRZ1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position* ... 3817 254 1.98 
AD5242BRZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Positi 3.17 2.54 1.98 
AD5242BRZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Po: 3.17 2.54 1.98 
AD5243BRM50-ND Pot. Digital Dual 50K 12C 2:15) 220) 7 
AD5243BRM100-ND Pot. Digital Dual 100K 12C Psy 240) ial 
AD5243BRMZ2.5-ND Pot. Digital Dual 2.5K I2C* 2.50 2.00 1.56 
AD5243BRMZ10-ND Pot. Digital Dual 10K 120* 250 2:00 56 
AD5243BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K 120* 2.50 2.00 1.56 
AD5243BRMZ100-ND Pot. Digital Dual 100K I2C*. 25020056 
AD5245BRJZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 256 Position 1.78 142 1.07 
AD5245BRJZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* . 2726.40/3,000 
AD5245BRJZ10-R2CT-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 2.33 1.86 1.40 
AD5245BRJZ10-R2TR-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 325.50/250 
AD5245BRJZ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 2.33 1.86 1.40 
AD5245BRJZ50-R2TR-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 325.50/250 
AD5245BRJZ100-R2CT-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* .. 2.33 1.86 1.40 
AD5245BRJZ100-R2TR-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* .. 325.50/250 
AD5246BKS5-R2CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position. 193 154 1.16 
AD5246BKSZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* . 25m LOO Zo 
AD5246BKSZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* . 1950.00/3,000 
AD5246BKSZ10-RL7CT-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 25 LOO NE ZS 
AD5246BKSZ10-RL7TR-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 1950.00/3,000 
AD5246BKSZ50-RL7CT-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 2500 azo 
AD5246BKSZ50-RL7TR-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 1950.00/3,000 
AD5246BKSZ100RLCT-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* .. 125) 100) 375 
AD5246BKSZ100RLTR-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* . 1950.00/3,000 
AD5247BKSZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* . Zope OOo 
AD5247BKSZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* . 1950.00/3,000 
AD5247BKSZ10-RL7CT-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 1 2ope OONeeZo 
AD5247BKSZ10-RL7TR-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 1950.00/3,000 
AD5247BKSZ50-RL7CT-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 25) 100 75 
AD5247BKSZ50-RL7TR-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 1950.00/3,000 
AD5247BKSZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position*. 1250 1005 775 
AD5247BKSZ100-RL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position*. 1950.00/3,000 
AD5248BRMZ2.5-ND Pot. Digital Dual 2.5K l20* 2.50 2.00 1.56 
AD5248BRM10-ND Pot. Digital Dual 10K 12C ... 215m 2200 en 
AD5248BRMZ10-ND Pot. Digital Dual 10K 12 * 2.50 2.00 1.56 
AD5248BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K 120 * 2.50 2.00 1.56 
AD5248BRMZ100-ND Pot. Digital Dual 100K I2C*. 2.50 2.00 1.56 
AD5252BRUZ1-ND Pot. Digital Dual 1K, 256 Position*. 4.01 3.21 2.50 
AD5252BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* 4.01 3.21 2.50 
AD5252BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* .. 4.01 3.21 2.50 
AD5253BRU1-ND Pot. Digital Quad 1K, 64 Position 6.84 548 4.26 
AD5253BRU10-ND Pot. Digital Quad 10K, 64 Positio 6.84 548 4.26 
AD5254BRUZ1-ND Pot. Digital Quad 1K, 256 Position 6.72 4.58 3.87 


AD7376ARWZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position. 16-SOIC 619 4.95 3.85 
AD7376ARWZS50-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* . 6.19 4.95 3.85 
AD7376ARWZ100-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* 6.19 495 3.85 
AD8400ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Channel* 2.57 2.06 1.60 
AD8400ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Channel* . 2.57 2.06 1.60 
AD8400ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Channel* 2.57 2.06 1.60 
AD8400ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Channel* 2.57 2.06 1.60 
AD8402ARUZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel* . -14-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
AD8402ARUZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel* -14-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
AD8402ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel* . 14-SOIC 3.85 3.08 2.40 
AD8402ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel* 14-SOIC 3.85 3.08 2.40 
AD8402ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 2-Channel* .. 14-SOIC 3.85 3.08 2.40 
AD8402ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 2-Channel* 14-SOIC 385 3.08 2.40 
AD8403ARUZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 4-Channel* . -24-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD8403ARUZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel* “24-TSSOP 5.72 4.58 3.87 
AD8403ARUZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 4-Channel* .24-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
AD8403ARUZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel* .24-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
AD8403ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 4-Channel* . 24-SOIC 5.72 4.58 3.87 
AD8403ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel* 24-SOIC 5.72 4.58 3.87 
D8403ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel* .24-S0IC 5.72 4.58 3.87 
Rheostat 
ADN2860ACPZ250RCT-ND Pot. Digital 250K, 3-Channel* 24-LFCSP 9.83 8.85 7.85 
ANALOG DISPLAY AN 
DEVICES VIDEO CONVERTERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD723ARUZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder*. .28-TSSOP 7.80 6.24 5.27 
AD724JRZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder*. 10.22 9.06 
AD725ARZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder*. 8.04 6.78 
ADV202BBCZ-150-ND JPEG2000 Video Codec* ... 66.67 61.91 
ADV7180BCPZ-ND 10-Bit 4x Oversampling SD 11.94 10.59 
ADV7180BSTZ-ND 10-Bit 4x Oversampling SDTV Video Decoder* 12.56 11.14 
EVAL-ADV7180LFEBZ-ND Evaluation Board for ADV7180* - = 
ADV7181BBCPZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* .. 12.15 10.78 
ADV7181BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 12.15 10.78 
ADV7183BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder .. 14.51 12.87 
ADV7189BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoders .. 35.77 33.22 
ADV7183BKSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 13.68 12.13 
EVAL-ADV7183BEBM-ND Evaluation Board for ADV7183.. > - 
ADV7189BKSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 32.53 30.20 
ADV7189KST-ND Multiformat SDTV Video Decoder. 32.53 30.20 
ADV7194KSTZ-ND Video Encoder EXT-10*..... 42.44 39.41 
ADVFC32BH-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter -25°C~85°C 12.23 10.84 
ADVFC32KNZ-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter 0°C~70°C* 9.42 8.36 
ADVFC32SH-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter -55°C~125°C ... 17.07 15.85 
Analog 
AD9882AKSTZ-140-ND Dual Interface for Flat Panel Display* 11.90 10.55 
AD9882KSTZ-100-ND Analog Interface Dual... 10.29 9.13 
AD9882KSTZ-140-ND Analog Interface Dual 11.90 10.55 
AD9883ABSTZ-110-ND Flat Panel Interface* .. 11.10 9.85 
AD9883AKSTZ-140-ND Flat Panel Interface* . alsiorse 
AD9884AKSZ-140-ND Analog Interface, 140Msps* . .128-MQFP 17.43 16.27 15.11 
AD9887AKSZ-170-ND Analog Interface Dual*....... -160-MQFP 26.94 25.15 23.35 
AD9888KSZ-140-ND Analog Interface, 140Msps* . .128-MQFP 15.84 14.27 12.65 
AD9888KSZ-170-ND Analog Interface, 170Msps* . .128-MQFP 19.02 17.76 16.49 
AD9888KSZ-205-ND Analog Interface, 205Msps* . -128-MQFP 26.94 25.15 23.35 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each 
eee EVA ON BOARDS Part No. Description 1 25 100 
= - MATO4FPZ-ND. Trans Matched Mono Quad* 62)" (6510) 5:15) 
Digi-Key te Price Each MATO4FSZ-ND Trans Matched Mono Quad. 7.62 610 5.15 
Part No. Description 25 100 — 
‘AD8311-EVAL-ND Evaluation Board for AD8311 (4950 Audio/Video 
AD9211-300EBZ-ND Evaluation Board for AD9211-300 — 275 — — PKDO1EPZ-ND Mono Peak Detector Reset/Hold* 14.28 12.86 11.40 
AD9985A/PCB-ND Evaluation Board for AD9985A* .. — 376.25 = = oii 
EVAL-110VAC-USZ-ND Evaluation Board for 110VAC* 22.77 Digital Isolators 
EVAL-220VAC-EUZ-ND Evaluation Board for 220VAC* 07 AD260BND-1-ND Logic Isolator 3.5kV, 1:4 In/Out 79.50 74.20 68.90 
EVAL-AD7938-6CB-ND Evaluation Board for AD7938 .. 14068 — — Multiplexer 
EVAL-ADE7755EB-ND Evaluation Board for ADE7755 — 187.50 _ _ AD7501JNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 11.65 1049 9.30 
EVAL-ADV7195EB-ND Evaluation Board for ADV7195 — 187.50 a = AD7501KNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 12.21 11.00 9.75 
EVAL-CONTROL BRD3Z-ND Evaluation Board Controle ... 253.00 _- - AD7503JN-ND Mux Analog 8-Channe 1218 10.97 9.73 
AD8170ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 2 p 541 4.09 3.18 
ANALOG == is FIBER OPTICS AD8174ANZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp* 7.02 5.62 4.74 
> DEVICES DigiReel AND NETWORKS AD8174ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp* 702 562 4.74 
a ; AD8180ARZ-ND Mux Switching 2:1*.. 441 353 275 
Digi-K Price Each 
Pear’ Description Gr neg eth AD8182AR-ND Mux Switching Dual 2:1 765 612 551 
AD8182ARZ-ND Mux Switching Dual 2 556 4.45 3.76 
ADN2805ACPZ-ND Clock/Data Recovery 1.25Gbps*. 1544 14.41 13.38 Lk tee 
ADN2806ACPZ-ND Clock/Data Recovery 622Mbps*. 15.95 14.89 13.82 AD8183ARU-ND Mux Switching Triple. 7.04 5.64 4.76 
ADN2811ACP-CML-ND Clock/Data Recovery .... 56.79 53.01 49.22 AD8184ANZ-ND Video Mux 4:1, 700MHz* . 5.13 411 3.20 
ADN2812ACPZ-ND Clock/Data Recovery with Amp*. 93.95 87.69 81.42 AD8184AR-REEL7CT-ND Video Mux 4:1, 700MHz 551 4.41 3.43 
ADN2813ACPZ-ND Clock/Data Recovery, Continuous Rate AD8184ARZ-ND Video Mux 4:1, 700MHz* . 613 411 3.20 
10Mb/s to 1.25Gb/s*. 32-LFCSP 34.05 31.78 29.51 AD8185ARUZ-ND Triple Switching Mux .. .24-TSSOP 6.40 512 4.32 
ADN2816ACPZ-ND Clock/Data Recovery, Continuous Rate AD8186ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 480MHz* . .24-TSSOP 6.18 4.95 4.18 
Rane peeviea Rein sas 32-LFCSP 18.06 16.86 15.66 AD8188ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 350MHz* . “24-TSSOP 4.91 3.93 3.06 
: : AD8189ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 350MHz* . 491 3.93 3.06 
10Mbps to 2.7Gbps*. S2-LFCSP BASAL CI Comoo eo ADG406BNZ-ND Mux 16-Channel High Performance 878 7.91 7.01 
ADN2819ACP-CML-ND Clock/Data Recovery 48-LFCSP 80.85 75.46 70.07 ADG406BP7-ND Mux 16-Channel High Performance 910 819 727 
ADN2830ACPZ32-ND Continuous Wave Laser Controller Avg. Power* 32-LFCSP 16.38 15.29 14.20 ADG407BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 956 8.61 764 
ADN2841ACPZ-32-ND Driver Laser Diode 5V* 32-LFCSP 24.63 22.99 21.35 ADCATTRPZNK Wine Analaaie: Channel Lich Patt 7 OURS OITA 
ADN2848ACPZ-32-ND Driver Laser Diode 3.3V*. 32-LFCSP 9.35 8.42 7.47 Hale abi bes Jb eleel et es Lai : le 
ADN2870ACPZ-ND Driver Laser Diode 3.3V*. 24-LFCSP 9.70 7.76 6.55 ADG408BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* .. 5.49 4.40 3.42 
ADN2890ACPZ-RL7CT-ND 3.3V, 2.7Gbps Limiting Amp*. 16-LFCSP 810 648 5.47 ADG408BRZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* .. 5.33 4.27 3.32 
ADN2B90ACPZ-RL7TR-ND | 3.3V, 2.7Gbps Limiting Amp*. 16-LFCSP 7593.75/1,500 ADG408BRUZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* . 533 4.27 3.32 
ADN2891ACPZ-RL7CT-ND 3.3V, 3.2Gbps Limiting Amp*. 146-LFCSP 810 648 5.47 ADG409BNZ-ND Mux Dual 4-Channel High Performance. 5.49 4.40 3.42 
ADN2891ACPZ-RL7TR-ND _| 3.3V, 3.2Gbps Limiting Amp*. 16-LFCSP 7593.75/1,500 ADG409BRZ-ND Mux Dual 4-Channel High Performance*. 533 427 3.32 
ADG426BRSZ-ND Mux Analog 16-Channel High Performance* 9.26 834 7.40 
fz | 2 | 
> Eee og AND THARDWARE MONITORS [i agai "tae, High Peomanes 67 525 430 
DEVICES ADG428BRZ-ND Mux Analog 8-Channel LC2MOS 
Digi-Key Price Each Latchable, High Performance* 6.50 5.20 4.39 
Part No. Description Pkg. 1 25100 ADG438FBRZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* . 754 6.04 5.09 
ADM1060ARUZ-ND Supervisor/Sequencer 7-Channel* 28-TSSOP 10.50 9.45 8.38 ADG439FBRWZ-ND Mux Analog 4-Channel High Performance* . 7.54 6.04 5.09 
SENANISAAB 22H Super Sequencer™’ with Margining Control ADG439FBRZ-ND Mux Analog 4-Channel High Performance® 7.54 6.04 5.09 
and Temperature Monitoring * A40-LFCSP 14.38 12.95 11.48 ADGS06AKNZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 9.61 8.66 7.68 
ADM1062ASUZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control ADGSO6AKPZ-ND Mux Analog Single 16-Channel# 10.80 972 862 
and Temperature Monitoring* 48-TOFP 13.21 11.90 10.55 Sain Won Ana 9 5 a SeCHENTEe oan ne 
EVAL-ADM1062LFEB-ND Evaluation Board for ADM1062LF .... — 29250 — — dl Hen a0g NOG Vee anne 4 : : 
EVAL-ADM1062LFEBZ-ND | Evaluation Board for ADM1062LF*. So = = ADGSO7AKNZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel*.... 9.60 8.64 7.67 
EVAL-ADM1063TQEB-ND Evaluation Board for ADM1063 .... Sees ADGSO7AKPZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 10.80 9.72 8.62 
ADM1064ACPZ-ND Super Sequencer™ with Voltage Readback ADC*....40-LFCSP 12.61 11.36 10.07 ADGS507AKRUZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 12.21 11.00 9.75 
ADM1064ASUZ-ND Super Sequencer™ with Voltage Readback ADC*......48-TOFP 12.61 11.36 10.07 ADGS07AKRZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 9.33 8.40 7.45 
ADM1065ASUZ-ND Super Sequencer™/Monitor* . -48-TQFP 9.68 §=8.72 7.73 ADGS508AKNZ-ND Mux Analog Single 8-Channel* . 6.32 426 3160 
EVAL-ADM1064TQEB-ND Evaluation Board for ADM1064 a 2BMbeSy = = ADG508AKR-ND Mux Analog Single 8-Channel 6.68 455 3.84 
ADM1066ASUZ-ND Super Sequencer™ with Margining ADG508AKR-REEL7CT-ND. Mux Analog Single 8-Channel 5.62 450 3.80 
Control and Auxiliary ADC Input* . -48-TOFP 13.64 12.29 10.90 ADGS508AKRZ-ND Mux Analog Single 8-Channel*. 516 413 3.49 
SIR a Board eS we 28125 0 ADG508FBNZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected* 7.00 560 4.73 
7ASU- uper Sequencer™ with Open-Loop ADG508FBRNZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected* 7.00 560 4.73 
Margining DACs -A8-TOFP 10.46 9.42 8.36 ADG508FBRWZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected* 678 5.43 4.58 
ADM1068ASTZ-ND Super Sequencer™ and Monitor’ .32-LQFP 7.56 6.05 5.11 | fi 
5 ae ADGS509AKNZ-ND Mux Analog Dual 4-Channel*. §.06 4.05 3.15 
ADM1069ASTZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control* .32-LQFP 8.20 6.56 5.54 ADGS509FBRNZ-ND Mux Analog Dual 16-Channel Fault-Protecte 700 560 473 
ADM1085AKSZ-REEL7CT-ND_| Simple Sequencer™*.. ih -90 i Ja) ADGS26AKNZ-ND Mux haan Single 16-Channel* 10.51 9.47 8.40 
ADMA1085AKSZ-REEL7TR-ND | Simple Sequencer™* 1170.00/3,000 gong - - : 
ADM1086AKSZ-REEL7CT-ND_ | Simple Sequencer™ 90 75)) 60 ADG526AKPZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 10.71 9.65 8.56 
ADM1086AKSZ-REEL7TR-ND | Simple Sequencer™ 1170.00/3,000 ADG526AKRZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 10.20 9.18 814 
ADM1087AKSZ-REEL7CT-ND_ | Simple Sequencer™ 90 75 60 ADG527AKNZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 10.10 9.09 8.06 
ADM1087AKSZ-REEL7TR-ND_| Simple Sequencer™ 1170.00/3,000 ADGS528AKNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 762 610 5.15 
EVAL-ADM1087EB-ND Evaluation Board for ADM1087*. — 1406 — — ADG528AKPZ-ND Mux Analog 8-Channel* 774 6.20 5.23 
ADM1184ARMZ-ND Quad Voltage Monitor* 10-MSOP 5.58 447 3.48 ADG529AKNZ-ND Mux Analog Dual 4-Channel*. 7.62, 6.10) 5.15 
ADM1185ARMZ-1REEL7CT-ND | Quad Voltage Monitor* 10-MSOP 387 310 2.41 ADG529AKPZ-ND Mux Analog Dual 4-Channel* 774 620 5.23 
ADM1185ARMZ-1REEL7TR-ND | Quad Voltage Monitor* 10-MSOP 2193.00/1,000 ADG604YRUZ-ND Mux 4-Channel, 2.7V to 5.5V’ 414 3.32 2.58 
EVAL-ADM1185EBZ-ND Evaluation Board for ADM1185*. — iS ADG608BNZ-ND Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance .. 540 432 3.36 
ADM6819ARJZ-REEL7CT-ND | FET Drive Simple Sequencar™s. SOT-23-6 236 1.89 1.47 ADG608BRZ-ND Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance* .. 524 420 3.27 
ADM6819ARJZ-REEL7TR-ND | FET Drive Simple Sequencer™*. S0T-23-6 3969.00/3,000 ADG6O8BRUZ-REEL7CT-ND | Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance*........16-TSSOP 5.24 4.20 3.27 
ADMG6820ARJZ-REEL7CT-ND | FET Drive Simple Sequencer™*. SOT-23-6 236 189 147 : : : : j 
ee ADGG08BRUZ-REEL7TR-ND | Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance* ......... 16-TSSOP 2970.75/1,000 
ADM6820ARJZ-REEL7TR-ND | FET Drive Simple Sequencer™*. SOT-23-6 3969.00/3,000 : : ted : 

4 7 - i cased i ADG609BN-ND Mux Differential 4-Channel, 3V to 5V Precision 16-Dip 594 4.76 3.70 
ADM8843ACPZ-REEL7CT-ND_| 4 White LED Backlight Driver: 16-LFCSP 1.50 1.25 1.00 RRECOOBKENT Wiis Difistential 4eChanelt ay dni Pradictons 18-Dy SRT EGomEeGe 
ADM8843ACPZ-REEL/TR-ND | 4 White LED Backlight Driver*........... T6-LFCSP 997.50/1,500 AOCECaR INA Wine Different 4-Chonnel 3V to SV Preclelon® -Je-solt EBACE 
ADM8845ACPZ-REEL7CT-ND | Charge Pump Driver for LCD White SECEDE STE oe eo Tees ue u : : 

LED Backlights* .... ve 16-LFCSP 1.78 1.42 1.07 ADG609BRUZ-ND Mux Differential 4-Channel, 3V to 5V Precision* .....16-TSSOP 5.24 4.20 3.27 
ADM8845ACPZ-REEL7TR-ND | Charge Pump Driver for LCD White ADG658YRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 3V to 5V* .. 16-TSSOP 2.27 182 1.42 

LED Backlights* .... os 16-LFCSP 1384.50/1,500 ADG659YRUZ-ND Mux Dual 8-Channel, 3V to 5V* 16-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
ADM8845EB-EVALZ-ND Evaluation Board for ADM8845*. — 151.80 — = ADG704BRMZ-ND Mux 4-Channel, 1.8V to 5.5V O-MSOP 245 1.97 1.53 
ADN8830ACPZ-ND Thermoelectric Cooler Controller: 2-LFCSP 10.96 9.87 8.76 ADG706BRUZ-ND Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V .28-TSSOP 6.30 5.04 4.26 
ADN8831ACPZ-REEL7CT-ND | Thermoelectric Cooler Controller: 32-LFCSP 11.80 10.62 9.42 ADG707BRUZ-ND Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V* _28-TSSOP 6.30 5.04 4.26 
ADN8831ACPZ-REEL7TR-ND | Thermoelectric Cooler Controller* .. 32-LFCSP 13115.70/1,500 ADG708BRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8V to 5.5V* 16-TSSOP 347 2.78 2.16 
ADT7316ARQ-ND Digital Temperature Sensor Quad DAC 16-QSOP 12.96 11.67 10.35 ADG708CRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8V to 5.5V* -16-TSSOP 416 3.33 2.59 
ADT7317ARQ-ND Digital Temperature Sensor Quad DAC 16-QSOP 8.44 6.76 5.70 ADG709BRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. .16-TSSOP 3.47 2.78 2.16 
ADT7318ARQ-ND Digital Temperature Sensor Quad DAC 16-QSOP 6.05 4.85 3.77 ADG709BRUZ-REEL7TR-ND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. .16-TSSOP 1963.50/1,000 

7 - * : 

ADT ABOZ ND Digital Temperature Sensor 8-Channel ADC 16-Q80P 510 4.08 3.45 ADG709CRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. “1e1SSOP 446 333. 2.50 
ADT7460ARQ-ND Remote Thermal/Fan Controllet 16-QSOP 5.60 4.48 3.78 
EVAL-ADT7463EB-ND Evaluation Board for ADT7463 MMs) ADG725BSUZ-ND Mux SPI 16-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP 9.45 8.51 7.55 

: = : ADG726BSUZ-ND Mux Differential 16-Channel, 1.8V to 5.5V*. 928 836 7.41 
ADT7516ARQZ-ND Temperature Sensor Quad DAC* 16-QSOP 14.86 13.38 11.87 
ADT7517ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC... 16-QSOP 11.68 9.35 7.89 ADG731BSUZ-ND Mux SPI 32-Channel, 1.8V to 5.5V* .... 9.45 8.51 7.55 

ADG732BCPZ-ND Mux Analog 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 928 836 7.41 
ADG732BSUZ-ND Mux Single 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 928 836 7.41 
ANALOG INTERFACE ADG738BRUZ-ND Mux SPI 8-Channel, 2.7V to 5.5V* .. 443 355 276 
DEVICES ADG758BCPZ-ND Mux 3-Ohm 8-Channel 1.8V to 5.5V* 3.47 2.78 2.16 
Digi-Key Price Each ADG759BCPZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. 347 278 2.16 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADG774BRQZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage* .. 437 3.50 2.72 
Analog ADG774BRZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage*. 423 339 2.64 
MATO1GH-ND Trans Matched Mono Dual 1148 9.19 7.75 ADG1204YCPZ-500RL7CT-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge 
MATO2EHZ-ND Trans Matched Mono Dual Low Noise 16.92 15.80 14.67 Injection, 4:1 CMOS™ * 12-LFCSP 4.66 3.73 2.90 
MATO2FHZ-ND Trans Matched Mono Dual Low Noise 0-78 968 8.72 7.73 ADG1204YCPZ-500RL7TR-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge 
MATO3EHZ-ND Trans Matched Dual PNP* 0-78 20.31 18.96 17.61 Injection, 4:1 MOS™* 12-LFCSP 1345.50/500 
MATO3FHZ-ND Trans Matched Dual PNP* 0-78 11.83 10.65 9.45 


* RoHS Compliant 
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DEVICES Digi@Reel® = 'NTERFACE (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
ADG1204YRUZ-ND Mux Low Capacitance, Low Charge ADM233LANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V 5.26 4.21 3.56 
Injection, 4:1 MOS™* 5.06 4.05 3.42 ADM233LJNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V 5.24 4.20 3.27 
ADG1206YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 16-Channel i/MOS™* 8.86 7.98 7.08 ADM238LARZ-ND TX/RX RS-232. Quad 5V*. 3.33 2.67 2.08 
ADG1207YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel (#MOS™* 8.86 7.98 7.08 ADM238LJNZ-ND TX/RX RS-232. Quad 5V*. 3.08 247 1.92 
ADG1208YCPZ-REEL7CT-ND | Mux Low Capacitance, 8-Channel CMOS™* 6.03 483 3.76 ADM238LJRZ-ND TX/RX RS-232. Quad 5V*. 308 247 1.92 
ADG1208YCPZ-REEL7TR-ND | Mux Low Capacitance, 8-Channel #/MOS™* 5025.00/1,500 7 mani 
ADG1208VRUZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel MOS™* 654 5.24 4.42 peer Le ale ae 
ADG1208YRZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel (#MOS™* 5.80 4.64 3.92 ADM242ANZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and Shutdown* 18-Di ‘ ‘ 7‘ 
: ip 3.08 247 1.92 
ADG1209YCPZ-REEL7CT-ND | Mux Low Capacitance, 4-Channel C#MOS™* 6.03 4.83 3.76 ADM242ARZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and Shutdown* 48-SOIc 308 247 1.92 
ADG1209YCPZ-REEL7TR-ND | Mux Low Capacitance, 4-Channel CMOS™* 5025.00/1,500 ADM483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 LP. Slew-Rate Limite 1.65 132 ‘99 
ADG1209YRZ-ND Mux Low Capacitance, 4-Channel (CMOS™* 5.80 4.64 3.92 ADM483EANZ-ND TX/RX RS-485 Low-SI BV 3.08 2.47 1.92 
ADG1309BRZ-ND Mux Mono Analog 4-Channel* 4.03 3.23 2.51 roa LOW: é i : 
ADG1409YCPZ-REEL7CT-ND | Mux iCMOS™ 4-Ohm Ron* 6.00 4.80 4.05 Gin MRS AUD TES RS 85 Tow: Slew av Bel) Men ee) 
ADG1409VCPZ-REEL7TR-ND | Mux iCMOS™ 4-Ohm Ron* 5625.00/1,500 ADM483EARZ-REELTR-ND —_| TX/RX RS-485 Low-Slew 5V 3213.00/2,500 
ADG1409YRUZ-ND Mux i@MOS™ 4-Ohm Ron* 730 584 4.93 ADM485ANZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V*. 240 1.92 1.44 
MUXOBEPZ-ND ‘ux Analog JFET 8-Channel*. T1418 10.07 8.93 ADM485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V*. 2.40 1.92 1.44 
MUXO08FSZ-ND Mux Analog JFET 8-Channel* . 950 7.60 642 ADM485EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V*. 20 2122) ATS 
SMP18FSZ-ND Mux Input, Octal Sample-Hold 12.35 11.12 9.86 papain ene Paes ie re ae Be ne toe 
reer aT | - - jalf Duplex, 5V* 5 y Q 
: Multiplier/Divider ADM487EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex. 277 222 173 
AD532JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* 25.68 23.97 22.26 
AD534JDZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* 33.24 31.03 28.81 eu MaseAN ZN) TXAM RS 85 Law-Slaw* ie) BN AL 
AD534JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* 25.61 23.90 22.20 ADM488ARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew* 272 218 1.70 
AD534KD-ND Trimmed Multiplier/Divider.. 4-CDip 48.35 45.13 41.90 ADM489ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable* 342 274 2.13 
AD534KHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* TO-100 55.61 51.90 48.20 RBM eeR RIA one Ha EMIcMe cele = oh i aa 
‘AD534SH-ND Trimmed Multiplier/Divide TO-100 105.32 98.30 91.28 a pao Omplan : 2 : 
AD5347D-ND Trimmed Multiplier/Divide 44-Dip 160.16 149.48 138.81 ADM1385ARSZ-ND TX/RX RS-232 High Speed 3.3V* .... 3.06 2.45 1.91 
AD538ADZ-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU* . 8-CDip 44.52 41.56 38.59 ADM1485ARZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 2.50 2.00 1.56 
AD632ADZ-ND Precision Multiplier Mono~..... 4-CDip 37.77 35.26 32.74 ADM1485JN-ND TX/RX RS-485 High Speed SV. 265 212 1.59 
AD632AHZ-ND Internally Trimmed Precision Multiplier* 17.61 16.44 15.27 ADM1485JNZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 2.40 1.92 1.44 
‘AD632BDZ-ND Precision Multiplier Mono*. 61.94 57.81 53.68 ADM1485JRZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* Bak ihe Zo 
AD633ANZ-ND Multiplier Analog* 798 6.39 5.39 ADM1486ARZ-ND TX/RX RS-485 PROFIBUS 5V*. 515 413 3.21 
AD633ARZ-ND Multiplier Analog* 7.98 6.39 5.39 ADM1487EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V*. oT 2o2 78 
AD633JN-ND Multiplier Analo 8.36 6.69 5.65 ADM2209EARUZ-ND TX/RX 6/10 RS-232, 12V* 5.04 4.04 3.14 
AD633JNZ-ND Multiplier Analog 7.98 6.39 5.39 ADM2483BRWZ-ND TX/RX RS-485 Half Duplex, ‘Coupler’ 668 5.35 4.51 
AD633JRZ-ND Multiplier Analog* 798 6.39 5.39 ADM2485BRWZ-ND TX/RX RS-485, High Speed, Half Duplex Isolated. 10.03 9.03 8.01 
AD734AN-ND Multiplier/Divider 4-Quadran 14-Dip 21.15 19.74 18.33 ADM2486BRWZ-ND TX/RX RS-485, High Speed, Half Duplex Coupler®*..16-SOIC 9.28 8.36_7.41 
AD734ANZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant* 14-Dip 20.24 18.89 17.54 ADM2490EBRWZ-ND TX/RX Isolated RS-485, HS, ESD, ‘Coupler®* 16-SOIC 10.02 8.02 6.77 
AD734BN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 14-Dip 35.79 33.41 31.02 ADM2491 EBRWZ-ND TX/RX RS-485 Half/Full Duplex* 868 782 6.93 
AD734BNZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant* ip 34.23 31.95 29.67 ADM3070EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 349 279 217 
AD834AR-ND Multiplier 4-Quadrant 28.50 26.60 24.70 ADM3070EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.83 3.06 2.38 
ADS ABZ ND Munipler aan 312. ead pees ADM3071EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 340 272 2.12 
a ultiplier 4-Quadrant* .. i i iE 5 5 s * 
Tae ea Multiplier 4-Quadrant, Saen) GIG SBI ADM3071EYRZ-ND TXIRX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V*. 3.69 2.96 2.30 
ADEA Multiplier 4-uadrant BaD seal (BEE ADM3072EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V 3.26 261 2.03 
a8 : : : ADM3073EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.49 279 247 
Transmitter/Receiver ADM3073EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.83 3.06 2.38 
AD7306ARZ-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V* 11.60 10.44 9.26 ADM3074EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.26 261 2.03 
AD7306JNZ-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V* 11.45 10.31 9.14 ADM3075EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 3.26 261 2.03 
ADM101EARMZ-ND TX/RX RS-232 Single 5V* 240 1.92 1.44 ADM3075EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 3.60 288 2.24 
ADM202EANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 1a 2.28 1.82 1.37 ADM3076EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 349 279 217 
ADM202EARNZ-ND TX/RX RS-232, SV, 15KV* .. 2.28 1.82 1.37 ADM3076EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.83 3.06 2.38 
ADM202EARNZ-REEL-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV*.. 2912.00/2,500 ADM3077EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.40 2.72 2.12 
ROGERS TEAM Cota Reece evr ious Bones eee ADM3077EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.69 296 2.30 
AGMDIETROAGECIETRTNON| TURK RS-230. SV. 15iA/e ier eurtaca ADM3078EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 3.33 2.67 2.08 
A VERDES SVAN AS.230 EV- 15K AOR SED SIE ADM3078EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 3.67 2.94 2.29 
ACROTI AN TURK RS32 BV Sk a SRO ADM3101EACPZ-250R7CT-ND | TX/RX RS-232, 3.3V* 213 170 1.28 
POCA Ra TURK RRoa0 ey iSkva oe lee ADM3101EACPZ-250R7TR-ND | TX/RX RS-232, 3.3V* 297.50/250 
ADM202JRNZ-REEL7TR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV* ~"4118.00/1,000 ADM3101EARQZ-ND TXIRK RS-232, 3.3V* ... 250 2.00 1.56 
ADM202JRW-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV. 235 1.88 1.41 AWE EAN TVX Dual RS 290, 3.80% aay ies Mey 
ADM206ANZ-ND TY/RX RS-232. 5V Shutdo 353 283 220 ADM3202ARNZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 257 2.06 1.60 
r aan ADM3202ARNREEL7CT-ND _ | TX/RX Dual RS-232, 3.3V... 254 2.04 1.59 
ROM COSEAREND ban a ay Siviawn eae a5 pe aot ADM3202ARNZ-REEL7TR-ND_| TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 1453.50/1,000 
ADM207EARZ-ND TX/RX RS-232, BV, 45kV* 3.33 267 2.08 ADM3202ARUZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* -16-TSSOP 257 2.06 1.60 
ADM208ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1pF*. Scone Ore 2108 ADM3202ARU-REELCT-ND -16-TSSOP 2.79 2.24 1.74 
ADM208ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*. 3.33 2.67 2.08 ADM3202ARU-REELTR-ND F .16-TSSOP 4000.00/2,500 
ADM208EANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1pF*. 3.33 267 2.08 ADM3202ARWZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 16-SOIC 2.57 2.06 1.60 
ADM208EARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*. 333 267 2.08 ADM3222ANZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 2:57 2/06 1.60) 
ADM208EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1yF*. 3.33 267 2.08 ADM3222ARSZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 257 2.06 1.60 
ADM211ARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1yF*. 3.33 2.67 2.08 ADM3222ARUZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 257 2.06 1.60 
ADM211EAR-REELCT-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF.. 3.29 2.63 2.05 ADM3222ARWZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 257 2.06 1.60 
ADM211EARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, O.1pF. 362 2.90 226 ADM3232EARNZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* 2.95 2.36 1.84 
ADM211EARS-REELTR-ND — | TX/RX RS-232, 5V, 0.1. 3178.50/1,500 ADM3232EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* 295 236 1.84 
ADM211EARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*. 3.33 2.67 2.08 ADM3232EARWZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* 295 2.36 1.84 
ADM211EARUZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1HF*. 3.33 2.67 2.08 ADM3310EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 3.24 2.60 2.02 
ADM211EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1HF* . 3.33 267 2.08 ADM3311EARSZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 3.20 256 1.99 
ADM211EARZ-REELCT-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF* . 3.70 2.96 2.22 ADM3311EARSZ-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 3.55 284 2.13 
ADM211EARZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1)F* . 1887.00/1,000 ADM3311EARSZ-REELTR-ND_| TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 2715.75/1,500 
Foe Eanes Ree Conn lie sets ay ope ae es j en ADM3311EARUZ-ND TX/RX RS-232, 2.7 to 3.6V*. -28-TSSOP 3.20 256 1.99 
Women TAM Re-oa0. a a ihe ae oe a aA ADM3311EARU-RL7CT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V .28-TSSOP 3.47 2.78 2.16 
EE ie : 3 s ADM3311EARU-RL7TR-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V .28-TSSOP 2028.00/1,000 
Anu sae a oe yy eae 08 338 as ADM3312EARUZ-ND TX/RX RS-232, 2.7V to 3.6V* .24-TSSOP 3.15 2.52 1.96 
ADHDTCEARZAID TEs nese eviok aie ae eee: SOR ADM3315EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* .24-TSSOP_ 3.24 2.60 2.02 
f eee oa ADM3483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 3.3V .B-SOIC 240 192 1.44 
ADM222ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown 18-Dip 297 238 1.85 
‘ ‘ P . : ADM3483EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 3.3V* 8SOIC 284 227 1.77 
ADM222ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown 18-SOIC 2.97 2.38 1.85 
- ADM3485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 239 1.91 1.49 
ADM231LJNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 14-Dip 240 192 1.44 
ABTTBSEA Wien AURK He.090 Dickave Go ED Le ADM3485EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 277 222 173 
ADM232AARNZ-ND TY/RX RS-232, Dual BV. 097 180 149 ADM3486EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 284 227 1.77 
ADM232AARN-REELCT-ND TX/RX RS-232, Dual 5V.... 248 198 1.54 ADM3488ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 240 1.92 1.44 
eed TE Ree, Dual 278 14a | oadS08RZND. TURK RS 4B5)RS-422 Fl Duplex 3.30 239 181 149 
ADM232AARW-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V. 248 1.98 1.54 A : 422 Full Duplex 3.3V* : : ¥ 
ADM232AARW-REELTR-ND | TX/RX RS-232. Dual SV 1476.30/1,000 ADM3490EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V*.... 2.95 236 1.84 
ADM232LANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V*. 240 1.92 1.44 ADM3491ANZ-1-ND TX/RX RS-485 High Speed Full Duplex 3.3V 210 1.68 1.26 
ADM232LARZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 240 1.92 1.44 ADM3491ARZ-ND TX/RX RS-485 High Speed Full Duplex 3.3V*.. 254 204 1.59 
ADM232LAR-REELCT-ND TX/RX RS-232, Dual 5V. 345 263 2.10 ADM3491ARUZ-1-ND TX/RX RS-485 High Speed Full Duplex 3.3V* 297 2.38 1.85 
ADM232LAR-REELTR-ND TX/RX RS-232, Dual 5V. 1409.80/1,000 ADM3491EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V*.... 3.06 245 1.91 
ADM232LJNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 240 1.92 1.44 ADM3493ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
ADM232LJRZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 240 1.92 1.44 Slew Rate Limited, 3.3V* De 1 We 
ADM233LAN-ND TX/RX RS-232, Dual 5V. 650 5.21 4.05 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 779 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
ADP2102YCPZ-1.5-R7CT-ND | 600mA, 1.5V, 3MHz Sync. Step-Down 

DC-DC Converter* CA PPT AES) 


ADP2102YCPZ-1.5-R7TR-ND 
ADP2102YCPZ-2-R7CT-ND 


600mA, 1.5V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 2V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 


2352.38/1,500 


Ce ET AS 


ADP2102YCPZ-2-R7TR-ND 
ADP2102YCPZ-3-R7CT-ND 
ADP2102YCPZ-3-R7TR-ND 


600mA, 2V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 3V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 3V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 


2352.38/1,500 


Qe 222° 173, 


2352.38/1,500 


ANALOG F 
DEVICES. INTERFACE (Continued) 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADM4850ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* tS oy deze! 92 
ADM4851ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* h53 mend e2e! 92 
ADM4852ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* dS de22 92 
ADM4853ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* ee) ee 92 
ADM4854ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* ee Tee 92 
ADM4856ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* SS de 2292) 
ADM4857ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, 5V* . 8-SOIC 1.53 1.22 .92 
ADMS5170APZ-ND TX/RX RS-232/423 Octal* .28-PLCC 6.50 5.20 4.39 
ADMS5170JP-ND TX/RX RS-232/423 Oct .28-PLCC 5.80 4.64 3.92 


ADP2102YCPZ-4-R7CT-ND 
ADP2102YCPZ-4-R7TR-ND 
ADP2105-EVALZ-ND 


600mA, 4V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 4V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
Evaluation Board for ADP21 


Qe 222) 173 


2352.38/1,500 
75.90 = 


ANALOG 
DEVICES 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


MOTION/MOTOR CONTROL 


Price Each 


i 


25 


100 


ADP2105ACPZ-R7CT-ND 
ADP2105ACPZ-R7TR-ND 
ADP2106-EVALZ-ND 


1A Sync. Step-Down DC-DC Converter: 
1A Sync. Step-Down DC-DC Converter: 
Evaluation Board for ADP2106* 


3.47 2.78 2.16 
2945.25/1,500 
75.90 


ADP2106ACPZ-R7CT-ND 1.5A, Sync. Step-Down DC-DC C: 3.87 3.10 241 
ADP2106ACPZ-R7TR-ND 1.5A, Sync. Step-Down DC-DC Converter*.. 3289.50/1,500 
ADP2106ACPZ-3.3-R7CT-ND | 1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter: 3.87 310 241 


ADP2106ACPZ-3.3-R7TR-ND 
ADP2107-EVALZ-ND 


1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter*... 
Evaluation Board for ADP2107* 


3289.50/1,500 
75.90 


AS Lah oe EES etat ADP2107AGPZ-R7CT-ND 2A, Sync. Step-Down DC-DG Converter* . 477 3.82 297 
A DOSTOATERNTS Ri Conete aes Cra SEARLE ADP2107AGPZ-R7TR-ND 2A, Sync. Step-Down DC-DG Converter. 6-LFCSP 4054.50/1,500 
AD2S@2AHPZ-ND RID Converter Tracking 8616 80.42 7468 ADP2107AGPZ-1.2-R7CT-ND | 2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC Converter*. GLFCSP 477 382 297 
/NBSISGON VASE) RVD Converter Tracking “‘A4-PLOC 20907. 195414 181.20 ADP2107ACPZ-1.2-R7TR-ND_ | 2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC Converter*. 6-LFCSP 4054.50/1,500 
- : : : d ADP2107ACPZ-1.5-R7CT-ND | 2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC Converter*. 6-LFCSP 4.77 382 2.97 
AD2S83APZ-ND RD Converter Tracking A4-PLOC 142.70 133.19 123.67 ADP2107ACPZ-1.5-R7TR-ND_ | 2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC Converters. 6-LFCSP 4054.50/1,500 
ea Sil ts fit Seles ae ih ie ADP2107-1.8-EVAL-ND Evaluation Board for ADP2107ACPZ-1.8...... — een = 
AD2S1200WST-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator.......44-LOFP 23.37 21.82 20.26 ROL PERSE ecu 2A 1.Y a al aerate idereso yess 
AD2S1200WSTZ-ND RVD Converter 12-Bit with Reference Oscillator*.......44-LQFP 21.26 19.84 18.43 ADP2107ACPZ-3.3-R7CT-ND | 2A° 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter. 477 382 2.97 
AD2S1200YSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* .44-LQFP 26.57 24.80 23.03 ADP2107ACPZ-3.3-R7TR-ND on. 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter*. 4054.50/1,500 
EVAL-AD2S1200CBZ-ND Evaluation Board for AD2S1200* ....... a STO. = = ADP3041ARU-REELCT-ND. TFT LCD Panel Power Module 464 3.71 2.89 
AD2S1205WSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* -44-LQFP 21.26 19.84 18.43 ADP3041ARU-REELTR-ND TFT LCD Panel Power Module 6646.50/2,500 
EVAL-AD2S1205CBZ-ND Evaluation Board for AD2S1205* — (15,90 ie nee a ADP3050ARZ-R7CT-ND 1A, Adj. Step-Down Switching Reg 452 3.62 2.82 
AD598AD-ND LVDT Signal Conditioning. 20-Dip 53.78 50.19 46.61 ADP3050ARZ-R7TR-ND 1A, Adj. Step-Down Switching Regulator* 2562.75/1,000 
AD598JRZ-ND LVDT Signal Conditioning -20-SOIC 34.79 32.47 30.15 ADP3050ARZ-5-ND 1A, 5V Step-Down Switching Regulator* 452 3.62 2.82 
AD698APZ-ND LVDT Signal Conditioning. .28-PLOC 27.24 25.43 23.61 Display and Lighting — RoHS Compliant 
ANALOG ADP1653ACPZ-R7CT-ND Compact, High Efficiency, High Power, 
lal ® Flash/Torch LED Driver... 16-LFCSP 3.31 265 2.06 
> DEVICES DigiqReel POWER MANAGEMENT ADP1653ACPZ-R7TR-ND Compact, High Efficiency, High Power, 
Dakey PricelEachse Flash/Torch LED Driver... os 16-LFCSP 2811,38/1,500 
Part No. Description Pkg. 25 100 Hot Swap Controllers — RoHS Compliant 
Battery Chargers — RoHS Compliant ADM1170-TAUJZ-RL7CT-ND | 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start.. 479 3.84 2.99 
TER ry c! -_ 9 Charger for Sinale-Cell Pp ADM1170-1AUJZ-RL7TR-ND | 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 8051.40/3,000 
Ti eat ee ea) SNaTOeh IOF SINgre=e a-tecsp MCE ADM1170-2AUJZ-RL7CT-ND | 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 479 3.84 2.99 
Peas rae : : : ADM1170-2AUJZ-RL7TR-ND | 1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start... 8051.40/3,000 
ADP2291ACPZ-R7TR-ND Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell ADM1171-1AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Lit Battery... a 2161.13/1,500 Current Sense Output. 446 3.57 3.02 
pO H22S BBM AG TCT EuD iam) Compact, 1.54 Linear Charger for Single-Cell ADMA171-1AUJZ-RL7TR-ND_| 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Lit Battery. ss 2A 1ST 58 Current Sense Output 8429.40/3,000 
ADP2291ARMZ-R7TR-ND Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell ADM1171-2AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Li+ Battery. 1389.75/1,000 Current Sense Output... 4.46 3.57 3.02 
ADP2291-EVAL-ND Evaluation Board for ADP2291 — Beas = ADM1171-2AUJZ-RL7TR-ND_ | 2.7V to 16.5V Hot Swap 
ADP3806JRUZ-REEL7CT-ND | High Frequency Switch Mode Li-lon Current Sense Output. 8429.40/3,000 
Battery Charger 4.80 3.84 3.24 ADM1172-1AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
DC-to-DC Power-Fail Comparator ; 455 3.64 2.83 
ADS240VRM-ND LED Driver/Monitor 324 260 202 CLINGS Mei AH ED gi bbsihirr st aaa with FSARWAGTE 
AEST Foe Dever ntOn 25 See ne ADM1172-2AUJZ-RL7CT-ND_ | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
ADM660AN-ND Converter Switch Capacitor 278) 121225 1167 Power-Fail Comparator 455 3.64 2.83 
ADM660ANZ-ND Converter Switch Capacitor “Dip 227 1.82 1.42 Pi . = = = 
ADM660ARZ-ND Converter Switch Capacitor 8-SOIC 227 182 1.42 ADM1172-2AUJZ-RL7TR-ND BTV fo 16.5V Het Swan Controller with aearueem 
ADP1610ARMZ-R7CT-ND 1.2MHz Step-Up DC-DG Switching Converter -B-MSOP 286 229 1.78 OMT EREMTRTCTDIM) 8.15 to 16.5 Ht Swap Controller and pars 
ADP1610ARMZ-R7TR-ND 1.2MHz Step-Up DC-DG Switching Converter* 1619.25/1,000 Digital Power Monitor 440 352 297 
ADP1611ARMZ-R7CT-ND 20V, 1.2MHz Step-Up DG-DC Switching Converter*...8-MSOP 3.08 247 1.92 ADM1175-1ARMZ-R7TR-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and ; ; E 
ADP1611ARMZ-R7TR-ND 20V, 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter*... 8-MS: 1746.75/1,000 Digital Power Monitor 2750.00/1,000 
ADP1621-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1621* iia sis 75.90 = = ADIM1175-2ARMZ-R7CT-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
ADP1621ARMZ-R7CT-ND Constant Freq., Current-Mode, Step-Up Digital Power Monitor 440 3.52 2.97 
DC-DC Controller* 2.97 2.38 1.85 ADM1175-2ARMZ-R7TR-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 


ADP1621ARMZ-R7TR-ND 


ADP1821ARQZ-R7CT-ND 


Constant Freq., Current-Mode, Step-Up 
DC-DC Controller* .. 
20A Step-Down DC-DC Controller* 


3.08 


1683.00/1,000 


2.47 


1.92 


ADM1175-3ARMZ-R7CT-ND 


Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


2750.00/1,000 


4.40 3.52 2.97 


ADP1821ARQZ-R7TR-ND 
ADP1822-EVAL-ND 
ADP1822ARQZ-R7CT-ND 
ADP1822ARQZ-R7TR-ND 
ADP1823-EVAL-ND 


20A Step-Down DC-DC Controller* 
Evaluation Board for ADP1822..... 
PWM Step-Down DC-DC Controller 
PWM Step-Down DC-DC Controller 
Evaluation Board for ADP1823.... 


75.90 
3.20 


75.00 


1746.75/1,000 


2.56 


99 


1810.50/1,000 


ADP1823ACPZ-R7CT-ND 
ADP1823ACPZ-R7TR-ND 
ADP1828YRQZ-R7CT-ND 
ADP1828YRQZ-R7TR-ND 
ADP1829-EVALZ-ND 


Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* . 
Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* 
PWM Step-Down DC-DC Controller* .. 
PWM Step-Down DC-DC Controller 
Evaluation Board for ADP1829* . 


4.79 


3.84 


2.99 


4073.63/1,500 


3.42 


75.90 


2.74 


2.13 


1938.00/1,000 


ADM1175-3ARMZ-R7TR-ND 
ADM1175-4ARMZ-R7CT-ND 
ADM1175-4ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


2750.00/1,000 
440 3.52 2.97 


2750.00/1,000 


ADP1829ACPZ-R7CT-ND 
ADP1829ACPZ-R7TR-ND 


Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* .....32-LFCSP 
Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* .....32-LFCSP 


4.79 


3.84 


2.99 


4073.63/1,500 


EVAL-ADM1175EBZ-ND 
ADM1176-1ARMZ-R7CT-ND 


ADM1176-1ARMZ-R7TR-ND 


Evaluation Board for ADM1175. 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


— 151.80 


440 352 2.97 


2750.00/1,000 


ADP1864-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1864¢ ..... — | 75190) -_-_ = 
ADP1864AUJZ-R7CT-ND Constant Freq., Current-Mode Step-Down 

DC-DC Controller* SOT-23-6 2.39 1.91 1.49 
ADP1864AUJZ-R7TR-ND Constant Freq., Current-Mode Step-Down 

DC-DC Controller* SOT-23-6 4006.80/3,000 
ADP2102-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2102* . — | 75100: - - 
ADP2102-1.2-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2102-1. 75.90 _ _ 
ADP2102YCPZ-1-R7CT-ND 600mA, 1V, 3MHz Sync. Step-Down 

DC-DC Converter* 8-LFCSP 2.77 2.22 1.73 


ADM1176-2ARMZ-R7CT-ND 
ADM1176-2ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


440 352 2.97 


2750.00/1,000 


ADP2102YCPZ-1-R7TR-ND 


ADP2102YCPZ-1.2-R7CT-ND 


ADP2102YCPZ-1.2-R7TR-ND 


600mA, 1V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* ee 

600mA, 1.2V, 3MHz Sync. Step-Dow! 
DC-DC Converter* aie 

600mA, 1.2V, 3MHz Sync. Step-Dow! 
DC-DC Converter* 


8-LFCSP 


8-LFCSP 


8-LFCSP 


2352.38/1,500 


2h 


2.22 


1.73 


2352.38/1,500 


EVAL-ADM1176EBZ-ND Evaluation Board for ADM1176. — 151.80 - 
ADM1177-1ARMZ-R7CT-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 440 352 2.97 


ADM1177-1ARMZ-R7TR-ND 
ADM1177-2ARMZ-R7CT-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


2750.00/1,000 


440 3.52 2.97 


ADM1177-2ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


2750.00/1,000 


EVAL-ADM1177EBZ-ND Evaluation Board for ADM1177. — 15180) - 
ADM1178-1ARMZ-R7CT-ND | 3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 

Digital Power Monitor .. 476 3.81 3.22 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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POWER MANAGEMENT (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


ADM1178-1ARMZ-R7TR-ND 
ADM1178-2ARMZ-R7CT-ND 


ADM1178-2ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor..... 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor..... 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor..... 


2975.00/1,000 


476 3.81 3.22 


2975.00/1,000 


EVAL-ADM1178EBZ-ND Evaluation Board for ADM1178 a STO - - 
ADM4210-1AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controlle! 6-TSOT 5.26 4.21 3.56 
ADM4210-1AUJZ-RL7TR-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controlle: 6-TSOT 9783.60/3,000 
ADM4210-2AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controlle! 6-TSOT 5.26 4.21 3.56 
ADM4210-2AUJZ-RL7TR-ND | 2.7V to 16.5V Hot Swap Controller... 6-TSOT 9783.60/3,000 
Regulators 
ADP667ANZ-ND Regulator LDO 5V or Adj.* 3.92 314 2.44 
ADP667ARZ-ND Regulator LDO 5V or Adj. 3.74 2.99 2.33 
ADP1111AN-ND Regulator Switching Adj. Voltage 5.09 4.07 3.17 
ADP1706ARDZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 2.5V* 2.73 218 1.64 
ADP1706ARDZ-2.5-R7TR-ND_ | Regulator CMOS LDO, 1A, 2.5V* 1389.75/1,000 
ADP1706ARDZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 2.73 218 1.64 
ADP1706ARDZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 1389.75/1,000 
ADP1706ARDZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 2.73 218 1.64 


ADP1706ARDZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1706-3.3-EVALZ-ND 


Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 
Evaluation Board for ADP1706-3. 


1389.75/1,000 
75.90 = = 


ADP1707ARDZ-3.0-R7CT-ND 
ADP1707ARDZ-3.0-R7TR-ND 
ADP1707ARDZ-3.3-R7CT-ND 
ADP1707ARDZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1707-3.3-EVALZ-ND 


Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 
Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 
Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 
Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 
Evaluation Board for ADP1707-3 


2.80 2.24 1.68 
1428.00/1,000 
2.24 1.68 
1428.00/1,000 
75.90 = = 


2.80 


ADP1713AUJZ-2.5-R7TR-ND 
ADP1713AUJZ-3.0-R7CT-ND 
ADP1713AUJZ-3.0-R7TR-ND 
ADP1713-3.3-EVALZ-ND 

ADP1713AUJZ-3.3-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*.. 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V 
Evaluation Board for ADP1713* 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 3. 


1911.00/3,000 
1.47 1.23  .98 
1911.00/3,000 
75.90 = = 
1.47 1.23.98 


ADP1713AUJZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1714AUJZ-1.2-R7CT-ND 
ADP1714AUJZ-1.2-R7TR-ND 
ADP1714AUJZ-1.8-R7CT-ND 
ADP1714AUJZ-1.8-R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V 


1911.00/3,000 
1.24 93 

2382.00/3,000 
1.24 93 

2382.00/3,000 


1.55 


1.55 


ADP1714AUJZ-3.3-R7CT-ND 
ADP1714AUJZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1715-EVALZ-ND 
ADP1715ARMZ-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V 
Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V 
Evaluation Board for ADP1715* 
Regulator CMOS LDO, 500mA* 
Regulator CMOS LDO, 500mA* 


1.55 1.24 93 

2382.00/3,000 

75.90 = = 
2.08 1.66 1.25 


1079.00/1,000 


ADP1715ARMZ-1.2-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-1.2-R7TR-ND 
ADP1715ARMZ-1.3-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-1.3-R7TR-ND 
ADP1715ARMZ-1.5-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V*.. 


2.08 1.66 1.25 
1079.00/1,000 

1.66 1.25 
1079.00/1,000 


1.66 1.25 


2.08 
2.08 


ADP1715ARMZ-1.5-R7TR-ND 
ADP1715ARMZ-1.8-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-1.8-R7TR-ND 
ADP1715ARMZ-2.5-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-2.5-R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V*.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V 


1079.00/1,000 
1.66 1.25 

1079.00/1,000 
1.66 1.25 

1079.00/1,000 


2.08 
2.08 


ADP1715ARMZ-3.0-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-3.0-R7TR-ND 
ADP1715ARMZ-3.3-R7CT-ND 
ADP1715ARMZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-0.75R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.75V 


2.08 1.66 1.25 
1079.00/1,000 

1.66 1.25 
1079.00/1,000 


1.94 1.46 


2.08 
2.43 


ADP1716ARMZ-0.75R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-0.8-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.8-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-0.85R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.85R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.75V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.85V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.85V* 


1261.00/1,000 
1.94 1.46 

1261.00/1,000 
1.94 1.46 

1261.00/1,000 


2.43 
2.43 


ADP1716ARMZ-0.9-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.9-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-0.95R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.95R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.0-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.9V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.9V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.95V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.95V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.0V 


2.43 1.94 1.46 
1261.00/1,000 

1.94 1.46 
1261.00/1,000 


1.94 1.46 


2.43 
2.43 


ADP1716ARMZ-1.0-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.1-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.1-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.15R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.15R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.1V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.1V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.15V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.15V* 


1261.00/1,000 
1.94 1.46 

1261.00/1,000 
1.94 1.46 

1261.00/1,000 


2.43 
2.43 


ADP1716ARMZ-1.2-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.2-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.3-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.3-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.5-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V*.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V 


243° 1.94 1.46 
1261.00/1,000 

1.94 1.46 
1261.00/1,000 


1.94 1.46 


2.43 
2.43 


ADP1716ARMZ-1.5-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.8-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.8-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-2.5-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-2.5-R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V 


1261.00/1,000 
1.94 1.46 

1261.00/1,000 
1.94 1.46 

1261.00/1,000 


2.43 
2.43 


ADP1716ARMZ-3.0-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-3.0-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-3.3-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1720-EVALZ-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V 
Evaluation Board for ADP1720% ..........ssssssssssseeossneesscesensnnns = 


2.43 1.94 1.46 
1261.00/1,000 

1.94 1.46 
1261.00/1,000 


75.90 S = 


2.43 


ADP1708ARDZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 1A, ADJ* 2.73 218 1.64 
ADP1708ARDZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 1A, ADJ* 1389.75/1,000 
ADP1708-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1708* . 75.90 = = 
ADP1710-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1710* .. — [§75i90) = = 
ADP1710AUJZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 150mA* 1.23 1.03.82 
ADP1710AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 150mA’ 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1V* 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1V* 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1.23) 1:03) 282 
ADP1710AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1.23 1.03.82 
ADP1710AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1599.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.75R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.75V* 1.35 1.13 .90 
ADP1711AUJZ-0.75R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.75V* 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.8V*. (edo ds137 290) 
ADP1711AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.8V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.85R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.85V* 1.35 1.13.90 
ADP1711AUJZ-0.85R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.85V* 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.9-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.9V*. ike lakh i) 
ADP1711AUJZ-0.9-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.9V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.95R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.95V* ike aii 5 RI 
ADP1711AUJZ-0.95R7TR-ND_ | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.95V* 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.0V*. 1.35 113 .90 
ADP1711AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.0V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.05R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.05V* 1.35 113 .90 
ADP1711AUJZ-1.05R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.05V* 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.10R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.10V* 1.35 1.13  .90 
ADP1711AUJZ-1.10R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.10V* 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.15V* Use) Ue e8 i) 
ADP1711AUJZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.15V* 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1.35 113 .90 
ADP1711AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.3V*. 1.35 1.13 .90 
ADP1711AUJZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.3V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1.35 1.13 .90 
ADP1711AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1.35 1.13.90 
ADP1711AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. fedoi 313) 9 290) 
ADP1711AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1.35 1.13 .90 
ADP1711AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1755.00/3,000 
ADP1711AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1.35) 113) 790 
ADP1711AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1755.00/3,000 
ADP1712-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1712* . — | 75190: - = 
ADP1712AUJZ-R7CT-ND. Regulator CMOS LDO, 300mA, A 141° 1.18 .94 
ADP1712AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, Adj. 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 0.8V*. 141. 1.18 .94 
ADP1712AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 0.8V*. 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.0V*. 141° #118 .94 
ADP1712AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.0V*. 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.15V* 1411.18 94 
ADP1712AUJZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.15V* 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 141° 1.18 .94 
ADP1712AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V*. 141° #118 .94 
ADP1712AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V*. 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 141° #118 94 
ADP1712AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V*. 141° 1.18 .94 
ADP1712AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V*. 1833.00/3,000 
ADP1712-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1712-3.3* 75.90 = = 
ADP1712AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 141° #118 .94 
ADP1712AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 1833.00/3,000 
ADP1713AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 147 1.23 .98 
ADP1713AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 1911.00/3,000 
ADP1713AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 147 1.23.98 


ADP1720ARMZ-R7CT-ND Regulator Micropower, 50mA, Adj.* ibeey Oe oye 
ADP1720ARMZ-R7TR-ND Regulator Micropower, 50mA, Adj 663.00/1,000 
ADP1720-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1720-3.3% o.oo... — i580) _ _ 
ADP1720ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator Micropower, 50mA, 3.3V* 9:50) 25) 100: 
ADP1720ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator Micropower, 50mA, 3.3V* 665.00/1,000 
ADP1720ARMZ-5-R7CT-ND Regulator Micropower, 50mA, 5V 1:50) 1257-1200 
ADP1720ARMZ-5-R7TR-ND Regulator Micropower, 50mA, 5V 665.00/1,000 
ADP1720-5-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1720-5* — Bio) = = 
ADP3300ARTZ2.7RCT-ND Regulator LDO 2.7V, 50mA*. a5 Gn CO mm go) 
ADP3300ARTZ2.7RTR-ND Regulator LDO 2.7V, 50mA*. 1958.40/3,000 
ADP3300ARTZ3.3RCT-ND Regulator LDO 3.3V, 50mA*. teak MOR za 
ADP3300ARTZ3.3RTR-ND Regulator LDO 3.3V, 50mA*. 1958.40/3,000 
ADP3300ARTZ-5REEL7CT-ND | Regulator LDO 5V, 50mA* 2B OZR tie 
ADP3300ARTZ-5REEL7TR-ND | Regulator LDO 5V, 50mA* 1958.40/3,000 
ADP3301AR-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 100mA. 2.63 2.11 1.64 
ADP3301ARZ-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 100mA* 2.43 1.94 1.46 
ADP3301ARZ-5-ND Regulator LDO 5V, 100mA*.. 2.43 1.94 1.46 
ADP3303ARZ-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 200mA* 2.63 211 1.64 
ADP3303ARZ-5-ND Regulator LDO 5V, 200mA*.. 2.63 211 1.64 
ADP3309ARTZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* 141.0118 94 
ADP3309ARTZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* 1833.00/3,000 
ADP3330ARTZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* 155 1.24 93 
ADP3330ARTZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* 2380.80/3,000 
ADP3330ARTZ3.3-RL7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* 155 1.24 93 
ADP3330ARTZ3.3-RL7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* 2380.80/3,000 
ADP3331ARTZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO Adj. 200mA*. 155 1.24 93 
ADP3331ARTZ-REEL7TR-ND | Regulator LDO Adj. 200mA*. 2380.80/3,000 
ADP3334ARZ-ND Regulator LDO Adj. 500mA*. 240 1.92 1.44 
ADP3335ACPZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 2.28 1.82 1.37 
ADP3335ACPZ-3.3-R7TR-ND_ | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 1774.50/1,500 
ADP3335ARM3.3R7CT-ND Regulator LDO 3.3V, 500mA. 3.62 290 2.26 
ADP3335ARMZ-2.5-RLCT-ND | Regulator LDO 2.5V, 500mA* 2.05 1.64 1.28 
ADP3335ARMZ-2.5-RLTR-ND | Regulator LDO 2.5V, 500mA* 3477.60/3,000 
ADP3335ARMZ-3.3-RLCT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 2.30 1.84 1.38 
ADP3335ARMZ-3.3-RLTR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 3532.80/3,000 
ADP3336ARMZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO 500mA, Adj.* 2.30 1.84 1.38 
ADP3336ARMZ-REEL7TR-ND | Regulator LDO 500mA, Adj. 1196.00/1,000 
ADP3338AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* 2.86 2.29 1.78 
ADP3338AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* 825.50/500 
ADP3338AKCZ-1.8-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.8V* .. 2.86 2.29 1.78 
* RoHS Compliant (Continued) 
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> ee Digi@Reel? POWER MANAGEMENT (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
ADP3338AKCZ-1.8-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.8V* . -SOT-223 825.50/500 ADRO3AKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 4082.40/3,000 
ADP3338AKCZ-2.5RL7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V* . -SOT-223 2.86 2.29 1.78 ADRO3ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 240 1.92 1.44 
ADP3338AKCZ-2.5RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V* . -SOT-223 825.50/500 ADRO3AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 243 1.94 1.46 
ADP3338AKCZ-3.3RL7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 3.3V* . SOT-223 2.86 2.29 1.78 ADRO3AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 3724.80/3,000 
ADP3338AKCZ-3.3RL7TR-ND_ | Regulator LDO 1A Precision 3.3V* . -SOT-223 825.50/500 ADRO3BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 448 3.59 279 
ADP3338AKCZ-5-R7CT-ND Regulator LDO 1A Precision 5V* SOT-223 2.86 2.29 1.78 ADRO3BKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 7522.20/3,000 
ADP3338AKCZ-5-R7TR-ND Regulator LDO 1A Precision 5V* -SOT-223 825.50/500 ADRO3BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 6.00 4.00 3.11 
ADP3339AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V -SOT-223 2.81 2.25 1.75 ADRO3BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 448 3.59 2.79 
ADP3339AKCZ-1.5-R7TR-ND_ | Regulator LDO 1.5A, 1.5V -SOT-223 812.50/500 ADRO3BUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 7522.20/3,000 
ADP3339AKCZ-1.8-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.8V -SOT-223 2.81 225 1.75 ADROGAKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA* ZAS TOS? 
ADP3339AKCZ-1.8-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.8V -SOT-223 812.50/500 ADROGAKSZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference 3V, 10mA 4082.40/3,000 
ADP3339AKCZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V -SOT-223 2.81 225 1.75 ADROGARZ-ND. Precision Voltage Reference 3V, 10mA*.. 2.40 1.92 1.44 
ADP3339AKCZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V -SOT-223 812.50/500 ADROGBKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA*.. 448 3.59 2.79 
ADP3339AKCZ-3-RL7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V*.. -SOT-223 281 225 1.75 ADROGBKSZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference 3V, 10mA* 7522.20/3,000 
ADP3339AKCZ-3-RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V*.. -SOT-223 812.50/500 ADRO6BRZ-ND Precision Voltage Reference 3V, 3PPM* . 5.00 4.00 3.11 
ADP3339AKCZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3.3V -SOT-223 2.81 225 1.75 ADROGBUJ-R2CT-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA 6.12 490 4.14 
ADP3339AKCZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3.3V -SOT-223 812.50/500 ADROGBUJ-R2TR-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA 811.30/250 
ADP3339AKCZ-5-R7CT-ND Regulator LDO 1.5A, 5V*.. -SOT-223. 2.81 2.25 1.75 ADR121AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V* .. 2.30 1.84 1.38 
ADP3339AKCZ-5-R7TR-ND Regulator LDO 1.5A, 5V*. -SOT-223 812.50/500 ADR121AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V* 3532.80/3,000 
ADP3367ARZ-ND Regulator LDO Adjustable 5V* 8-SOIGC 441 3.53 2.75 ADR125AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V*... 2.30 1.84 1.38 
Voltage Reference ADR125AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V*... 3532.80/3,000 
AD580JH-ND Precision Voltage Reference 2.5V*. 6.17 494 3.84 ADR127AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 1.25V 2.30 1.84 1.38 
AD580LH-ND Precision Voltage Reference 2.5V* .. 0-52 12.69 11.43 10.14 ADR127AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 1.25V* 3532.80/3,000 
AD580TH-ND Precision Voltage Reference 2.5V* .. 0-52 21.89 20.43 18.97 ADR130AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* 2.30 1.84 1.38 
AD581JH-ND Precision Voltage Reference 10V* TO-5 eSMONs 7205/67 ADR130AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* 3532.80/3,000 
AD581KH-ND Precision Voltage Reference 10V TO-5 10.98 9.89 877 ADR130BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* 3.40 2.72 212 
AD581LH-ND Precision Voltage Reference 10V’ TO-5 2013 18.79 17.45 ADR130BUJZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* 5707.80/3,000 
AD581UH-ND Precision Voltage Reference 10V*.. TO-5 44.87 41.88 38.89 ADR280AKSZ-REEL7CT-ND Voltage Reference High PSRR 1.2V* 190 1.52 1.14 
AD584JH-ND Precision Voltage Reference Programmal 0-99 9.92 7.94 6.70 ADR280AKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference High PSRR 1.2V* 2918.40/3,000 
AD584JNZ-ND Precision Voltage Reference Programmable* -Dip 6.22 4.98 4.20 ADR280ARTZ-REEL7CT-ND _| Voltage Reference High PSRR 1.2V* 1.90 1.52 1.14 
ADS584KNZ-ND Precision Voltage Reference Programmable* -Dip 10.20 9.18 8.14 ADR280ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference High PSRR 1.2V* 2918.40/3,000 
AD584LH-ND Precision Voltage Reference Programmable 0-99 24.75 23.10 21.45 ADR291ERZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out 10.13 9.12 8.09 
ADS584TH-ND Precision Voltage Reference Programmable 0-99 30.47 28.44 26.41 ADR291FRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out 5.70 4.56 3.85 
AD586AR-ND Precision Voltage Reference SV... 10.34 8.28 6.98 ADR291GRUZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, SmA Out* 5.67 454 3.53 
AD586ARZ-REELCT-ND Precision Voltage Reference 5V* 8.23 7.41 6.58 ADR291GRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out 450 3.60 2.80 
AD586ARZ-REELTR-ND Precision Voltage Reference 5V* 15314.00/2,500 ADR292ERZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, 5mA*. 10.13 912 8.09 
AD586BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 11.45 10.31 9.14 ADR292GRZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, SmA*. 450 3.60 2.80 
AD586BRZ-REELCT-ND Precision Voltage Reference 5V* 11.20 10.08 98.94 ADR292GRUZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, SmA*. 5.67 454 3.53 
AD586BRZ-REELTR-ND Precision Voltage Reference 5V* 20867.63/2,500 ADR293GRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 450 3.60 2.80 
AD586JRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 5.96 4.77 4.03 ADR293ERZ-ND Precision Voltage Reference 5V 10.13 9.12 8.09 
AD586KN-ND Precision Voltage Reference 5V. 7:56) 6.05) 5311 ADR318ARJ-R2CT-ND Precision Reference Low Drift... 3.11 249 1.94 
ADS586KNZ-ND Precision Voltage Reference 5V 724 5.80 4.89 ADR318ARJZ-REEL7CT-ND Precision Reference Low Drift* 2.05 1.64 1.23 
AD586KR-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V 934 7.48 6.31 ADR318ARJZ-REEL7TR-ND. Precision Reference Low Drift* 3148.80/3,000 
ADS586KRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 786 629 5.31 ADR360AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 2.63 210 1.58 
AD586LR-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V 10.68 9.62 8.53 ADR360AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 349.13/250 
AD586LR-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference SV. 5296.88/750 ADR360BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 3.56 2.85 2.22 
AD586LR-ND Precision Voltage Reference 5V 11.30 9.04 7.63 ADR360BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 532.00/250 
AD586LRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8.98 8.09 7.17 ADR361AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.5V* 2.38 1.90 1.43 
AD586MNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 9.70 8.73 7.75 ADR361AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.5V* 332.50/250 
AD587JNZ-ND Precision Voltage Reference 10V*... 524 420 3.54 ADR363BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3V*... 3.40 2.72 212 
AD587JRZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 5.96 4.77 4.03 ADR363BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 3V* 502.08/250 
AD587KN-ND Precision Voltage Reference 10V. 6.22 498 4.20 ADR365AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 5V* 2.38 1.90 1.43 
AD587KRZ-ND Precision Voltage Reference 10V 6.76 541 4.57 ADR365AUJZ-R2TR-ND. Precision Reference Low Power 5V* 332.50/250 
AD588AQ-ND Precision Voltage Reference Programmable ... 25.59 23.89 22.18 ADR366AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3.3V* 2.38 1.90 1.43 
AD588JQ-ND Precision Voltage Reference Programmable 21.95 20.49 19.02 ADR366AUJZ-R2TR-ND. Precision Reference Low Power 3.3V*.... 332.50/250 
AD589JH-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal Teton 612351201 ADR370ARTZ-REEL7CT-ND. Precision Reference Low Power 2.048V* 1.88 1.50 1.13 
AD589JRZ-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal 3.74 2.99 2.33 ADR370ARTZ-REEL7TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 2880.00/3,000 
AD589KH-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal 8.44 6.76 5.70 ADR370BRTZ-REEL7CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 2.48 1.98 1.49 
AD680ANZ-ND Voltage Reference 2.5V, Low Power*. 640 512 432 ADR370BRTZ-REEL7TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V*..... 3801.60/3,000 
AD680JR-REEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V Low Power. 473 3.78 2.94 ADR380ARTZ-REEL7CT-ND. Precision Voltage Reference 2.048V Low Dri 165. 1:32 199 
AD680JRZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power: AOI 3282.55 ADR380ARTZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.048V Low Drift 2534.40/3,000 
AD680JTZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power* 410 328 255 ADR381ARTZ-REEL7CT-ND. Precision Voltage Reference 2.5V Low Drift* 165 1.32 99 
AD688AQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V 23.43 21.87 20.31 ADR381ARTZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V Low Drift* ... 2534.40/3,000 
AD688BQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V 39.51 36.88 34.25 ADR390AUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* .. wey ets aleilye 
AD780ANZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 784 6.28 5.30 ADR390AUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* . 2995.20/3,000 
AD780ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 7.84 6.28 5.30 ADR390BUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V*.... TSOT-23-5 242 1.94 1.64 
AD780ARZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 784 628 5.30 ADR390BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* .... TSOT-23-5 4573.80/3,000 
AD780ARZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 4900.00/1,000 ADR391AUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* .. TSOT-23-5 1.95 1.56 1.17 
AD780BNZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 943 8.49 7.53 ADR391AUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* .. TSOT-23-5 2995.20/3,000 
AD780BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*. 943 849 7.53 ADR391BUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* .. TSOT-23-5 2.72, 2.18 1.64 
AD1580ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 1.225V*.. 1.65 1.32.99 ADR391BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* ........ TSOT-23-5 4573.80/3,000 
AD1580ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 1.225V 2534.40/3,000 ADR392AUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V*... TSOT-23-5 1.95 1.56 1.17 
AD1580BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 1.225V 283 2.26 1.70 ADR392AUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* .... TSOT-23-5 2995.20/3,000 
AD1580BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 1.225V*.. 4339.20/3,000 ADR392BUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* .... TSOT-23-5 242 1.94 1.64 
AD1582ARTZREEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V* deague 41060) 9280) ADR392BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* .... TSOT-23-5 4573.80/3,000 
AD1582ARTZREEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V’ 2035.20/3,000 ADR395AUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 1.95 1.56 1.17 
AD1582BRTZREEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V 1.83 146 1.10 ADR395AUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* 2995.20/3,000 
AD1582BRTZREEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V 2803.20/3,000 ADR395BUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* Oe eeakeh alrdi} 
AD1583BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 3V*. 1.83 146 1.10 ADR395BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* 4573.80/3,000 
AD1583BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 3V*. 2803.20/3,000 ADR420ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.048V, 10mA* 6.26 5.01 4.23 
AD1584ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 4.096V 1.33. 1.06.80 ADR420BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.048V, 10mA* 8.61 7.76 6.88 
AD1584ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 4.096V 2035.20/3,000 ADR421ARZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 6.26 5.01 4.23 
AD1584BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 4.096V 1.83 146 1.10 ADR421ARMZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 6.26 5.01 4.23 
AD1584BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 4.096V*.. 2803.20/3,000 ADR421BRZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V*... 8.61 7.76 6.88 
ADRO1ARZ-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA‘ 240 1.92 1.44 ADR423AR-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA Ou 7.36 5.89 4.58 
ADRO1AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA* -TSOT-23-5 2.43 1.94 1.46 ADR423ARZ-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA Out* 6.26 5.01 4.23 
ADRO1AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA’ . TSOT-23-5 3724.80/3,000 ADR425ARZ-ND Precision Voltage Reference SV, 10mA Out* 6.26 5.01 4.23 
ADRO1BRZ-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA’ 5.00 4.00 3.11 ADR425BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA Out* 8.61 7.76 6.88 
ADRO2AKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA*. 243 195 1.52 ADR430ARMZ-ND 2.048V, XFET® Voltage Reference . 6.36 5.09 4.30 
ADRO2AKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA*. 4082.40/3,000 ADR430BRZ-ND 2.048V, XFET® Voltage Reference . 8.61 7.76 6.88 
ADRO2ARZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10PPM 240 1.92 1.44 ADR431ARMZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* ... 636 5.09 4.30 
ADRO2AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 25PPM® .. -TSOT-23-5 243 1.94 1.46 ADR431ARZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* ... 6.36 5.09 4.30 
ADRO2AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 25PPM* . TSOT-23-5 3724.80/3,000 ADR431BRZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* 9.48 7.59 6.40 
ADRO2BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA*. SC70-5 448 359 2.79 ADR433BRZ-ND 3V, XFET® Voltage Reference* . 9.48 7.59 6.40 
ADRO2BKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA*. SC70-5 7522.20/3,000 ADR434ARMZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference . 6.36 5.09 4.30 
ADRO2BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 3PPM* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11 ADR434ARZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference* . 948 7.59 6.40 
ADRO2BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 9PPM* -TSOT-23-5 4.48 359 2.79 ADR434BRZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference* . 9.48 7.59 6.40 
ADRO2BUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 9PPM* . TSOT-23-5 7522.20/3,000 ADR435ARZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* . 6.36 5.09 4.30 
ADRO3AKS-R2CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA SC70-5 2.54 2.04 1.59 ADR435ARMZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* .. 6.36 5.09 4.30 
ADRO3AKS-R2TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA $C70-5 375.73/250 ADR435BRZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* . 9.48 7.59 6.40 
ADRO3AKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA\ 8070-5 2.43 1.95 1.52 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
_ n EVAL-AD5933EBZ-ND Evaluation Board for AD5933 a 
Digi Key Deserintion pee nee Each x AD5934YRSZ-ND 250Ksps, 12-Bit Impedance Converter, 
Network Analyzer 16.52 15.42 14.32 
Pe ae Fey aterm vende everene el ws EVAL-ADS934EBZ-ND Evaluation Board for AD5934 Si 2 = 
- AV, oltage Reference. 747 598 4.65 
ADR440BRZ-ND 2.048 LDO XFET® Voltage Reference * 7.00 560 4.73 AD9833BRMZ-ND Programmable Waveform Generator... ..10-MSOP 9.42 7.54 6.36 
ADR443ARZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 6.00 4.00 3.11 
ADR443BRZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 7.00 5.60 4.73 
ADR444ARMZ-ND 4.096V, LDO XFET® Reference* . 5.27 422 3.28 SENSOR/SIGN, 
ADR444ARZ-ND 4.096, LDO XFET® Reference* . 6.00 4.00 3.11 5 
ADR444BRZ-ND 4.096V, LDO XFET® Voltage Reference* 7.00 560 4.73 Digi-Key ee Price Each 
ADR4454RMZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 527 4.22 3.28 Part No. Description Pkg 125100 
ADR445ARZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 6.00 4.00 3.11 Energy Measurement 
RORSIOARTZ-REEL7CT-NO | 1V; Precision Reference Shunt” (Coe) | Lae eve tia ys eae 
‘a | a 7 I ‘ * a i * 
ADR510ARTZ-REEL7TR-ND | 4V; Precision Reference Shunt* . 2304.00/3,000 Aaa! ane tee neray Meter® : Toh ROE 28 
ADRS{2ARTZ-REEL7CT-ND | 1.2V, Precision Reference Shunt* 130 104° 78 ingle Phase Energy Measurement IC Ge Oi aes 
: fs ADE7569ASTZF16-ND Single Phase Energy Measurement IC* 7.36 5.89 4.97 
ADR512ARTZ-REEL7TR-ND 1.2V, Precision Reference Shunt* ... 1996.80/3,000 ADE7751ARSZ-ND E Metering D 2 331 265 206 
ADR520ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V™.. 726. 1.05 8A CASTILE nergy Metering Detector : do) 
ADR520ARTZ-REEL7TR-ND —_| Voltage Reference Shunt 2.048V* 1638.00/3,000 EVAL-ADE7752EB-ND Evaluation Board for ADE7752 281.250 — — 
ADR520BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* Baby 2 so ADE7753ARSZ-ND Single Phase Multifunction Metering IC*. 479 3.84 2.99 
ADR520BKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.048V* 3302.40/3,000 EVAL-ADE7753ZEB-ND Evaluation Board for ADE7753* 189.75 - = 
ADR520BRTZ-REEL7CT-ND. Voltage Reference Shunt 2.048V* ... 198 1.58 1.19 ADE7754ARZ-ND Energy Meter with Serial* 848 7.64 6.77 
ADR520BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.048V* 3033.60/3,000 ADE7757ARNZ-ND Energy Metering*... 3.26 2.61 2.03 
ee estrae [loam eens Sa | ie 
ADR525ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* 1638.00/3,000 Pree arlay a Nee: ae Saas sinatra a i ney 
ADR525BKS-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V. 235 1.88 1.41 - : 2 ee a 
ADE7761ARS-ND Energy Meter with On-Chip Fault Detectio 5.01 468 4.35 
ADR525BKS-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 2.5V. 329.00/250 ADE7762ARWZ-ND Polyphase Energy Metering IC with 
ADR525BKSZ-REEL7CT-ND. Voltage Reference Shunt 2.5V* 20 lehe 29) Rar 
ADRS525BKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* 1638.00/3,000 Phase Drop Indication® .. 9.00 7.20 6.08 
ADR525BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* 1.98 1.58 1.19 ADE7763ARSZ-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent 3.74 2.99 2.33 
ADR525BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* .. 3033.60/3,000 ADE7763ARSZRLCT-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent* 3.74 2.99 2.33 
ADR530BKS-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 3.0V. 2.43 1.94 1.46 ADE7763ARSZRLTR-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent... 3174.75/1,500 
ADR530BKSZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* 2150) le 29 
ADR530BKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* 3302.40/3,000 Temperature 
ADR530BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* 4.98 158 1.19 ADS90JF-ND Temperature Transducer 2-Terminal*.. 16.19 14.58 12.93 
ADR530BRTZ-REEL7TR-ND _| Voltage Reference Shunt 3.0V* 3033.60/3,000 AD5S90JH-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 7.98 6.39 5.39 
ADR540BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V* 215. 172 1.29 ADS590JRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 5.96 4.77 3.71 
ADRS540BKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V* 3302.40/3,000 AD590KF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 17.69 15.93 14.13 
ADR550BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 5.0V* 1.98 158 1.19 AD590KH-ND. Temperature Transducer 2-Terminal 10.06 9.06 8.04 
ADRSSOBRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V* .. 3033.60/3,000 AD590KRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 8.76 7.01 5.92 
ADR821ARMZ-REEL7CT-ND _| 2.5V, LP, Precision Reference and Op Amp*. 218 e220 MGT, AD590LF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 39.63 36.99 34.35 
ASST ARMZ EERIE ND eM i Ererision neferened a op pula 3 ee Moor ADS590LH-ND Temperature Transducer 2-Terminal 20.18 18.83 17.49 
- - .5V, LP, Precision Reference and Op Amp*. i ! ! as -Termi 
ADR821BRMZ-REEL7TR-ND | 2.5V, LP, Precision Reference and Op Amp*. 1848.75/1,000 pena lb anu Tee pa ae eet Hee ae 
ADR827ARMZ-REEL7CT-ND | 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp* 218) 222 167, - — - - - 
ADR827ARMZ-REEL7TR-ND__| 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp* 1415.25/1,000 AD592ANZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal*... 482 3.86 3.00 
ADR827BRMZ-REEL7CT-ND | 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp* 326 2.61 2.03 ADS92BNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 11.10 9.99 8.86 
ADR827BRMZ-REEL7TR-ND | 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp* 1848.75/1,000 AD592CN-ND Temperature Transducer 2-Terminal 15.46 13.92 12.35 
ADR1581ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 1.25V* 580 1122) 292) AD592CNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal*.. 14.78 13.31 11.80 
ADR1581ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 1.25V* 2342.40/3,000 AD594AQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 11.76 10.59 9.39 
ADRSO40ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* Le) AD594CQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 19.13 17.85 16.58 
AO MOAR TREE TRAD eee Raterence atm zoe ga fos nN AD595AQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 11.76 10.59 9.39 
-| - ‘oltage Reference Shunt 2. k : i “ i 
ADRSO41ARTZ-REEL7TR-ND_ | Voltage Reference Shunt 2.5V* 1170.00/3,000 Aen oe Sees 
ADR5041BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* 144 1.20 .96 ‘AD597AHZ-ND Thermocouple Canditioning* 13.06 11.76 10.43 
ADR5041BKSZ-REEL7TR-ND_| Voltage Reference Shunt 2.5V* 1872.00/3,000 P moninig : 2 : 
REFO1CPZ-ND Precision Voltage Reference 10V 275 2.20 1.65 ADS97AR-ND Thermocouple Conditionin 608 4.87 4.11 
REFO1CSZ-ND Precision Voltage Reference 10V 265 242 1.59 AD597ARZ-ND Thermocouple Conditioning* 5.82 4.66 3.93 
REFO1EZ-ND Precision Voltage Reference 10V 956 8.61 7.64 AD22100ARZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 644 5.16 4.35 
REFO1HPZ-ND Precision Voltage Reference 10V 2:78) 3108) 2:36 AD22100ATZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 5.84 468 3.95 
REFO2AZ-ND. Precision Voltage Reference/Temp. 5V Transducer* .. CDip 30.17 28.16 26.15 AD22100KTZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 3.89 3.12 2.43 
a _ Precision vata Reference ve Be aes ie ‘AD22100SRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 7.08 567 4.78 
| | recision Voltage Reference : Y E iy * 
REFO2CS-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5Y. 1415.25/1,000 ADOC A ee eee ee Oe oa one oa 
Ra perature Sensor Voltage Out SAO) 272) 2312) 
REROZE SAND) Precision Voltage Reference SV poeta AD22105ARZ-ND Thermostatic Switch Solid State* 3.44 276 2.15 
REFO2EZADI-ND Precision Voltage Reference 5V* 9.56 8.61 7.64 wees % i 7 
—— AD7314ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital*. 1.90 1.52 1.14 
REFO2HPZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 3.78 3.038 2.36 + 
REFO2HSZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 419 335 2.61 AD7414ARMOREEL7CT-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital 2.99 240 1.87 
REFO3GPZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V*. 2.80 2.24 1.68 AD7414ARMZ-0-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital*. 2.90 233 1.81 
REFO3GSZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V* 265! 2:42) 1:59 AD7414ARTZO500RCT-ND Temperature Sensor 10-Bit*. 2.54 2.04 1.59 
REF43GPZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2. a (56) 6105) SS. AD7414ARTZO500RTR-ND Temperature Sensor 10-Bit*. 734.50/500 
REF43GSZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2.5V* . 756 6.05 5.11 AD7414ARTZ-1REEL7CT-ND _| Temperature Sensor 10-Bit*. 2.60 2.08 1.56 
REF191ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V*. 4.91 3.93 3.06 E | -Bit* 
REF191GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V*. 275 220 1.71 SE ER aR eee on seeks ng eee See 
REF192ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 491 3.93 3.06 Sati a a : : ‘ 
REF192FSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 383 306 238 AD7415ARTZ-O500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit 734.50/500 
REFI92GPZ-ND Volta AD7415ARTZ-1500RL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 2.83 2.26 1.70 
ge Reference LDO 2.5V*. 2S i 
REF192GRUZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 432 346 2.69 AD7415ARTZ-1500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 734.50/500 
REF192GRUZREEL7CT-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 4.32 346 2.69 AD7416ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit*. 250 2.00 1.50 
REF192GRUZREEL7TR-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 2448.00/1 ,001 AD7417ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs* 7.02 562 4.74 
REF192GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 275 2.20 1.71 AD7417ARU-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs ...16-TSSOP 7.34 5.88 4.96 
REF193GSZ-ND Voltage Reference LDO 3V* 275 220 1.71 AD7417ARUZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Ch. ADCs*........16-TSSOP 7.02 5.62 4.74 
Ree eESe ND yee Reterence 1G Ave Aas oe ry AD7418ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs*....8-MSOP 5.92 4.74 4.00 
-| oltage Reference Sve, iS : ; ; 
REF195ESZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 446 357 278 AD7418ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs* 5.92 4.74 4.00 
REF195FSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 347 278 216 AD7814ARM-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit Slash vals} aL Ge! 
REF 95FS-REELCT-ND Voltage Reference LDO 6V. 374 2.99 2.33 ADB ARMZND Digital Temperature Sensor 10-Bit.. Bi Be A. 
REF195GPZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 248 1.98 1.54 AD7814ARTZ-REEL7CT-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit*. 250 2.00 1.50 
REF195GSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 275 220 1.71 AD7814ARTZ-REEL7TR-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit*. 3840.00/3,000 
REF196GSZ-ND Voltage Reference LDO 3.3V*. 21 Onme-2 0) evil AD22103KTZ-ND Temperature Sensor 3.3V Signal Condition* 3.24 2.60 2.02 
REF198ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.096. 4.91 3.93 3.06 AD22151YRZ-ND Magnetic Field Sensor Linear 540 4.32 3.36 
REF198FSZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V*. 3.83 3.06 2.38 ADT75ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit*. 1.98 1.58 1.19 
REF198GRUZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V*. 432 346 2.69 ADT75ARZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit*. 1.98 1.58 1.19 
REG SOGSZEND Voltage Reference LOO 4.096V*. 2 E10) Li ADT75BRMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit*. 250 2.00 1.56 
ADT6501SRJZPO65RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 150) 1255 91:00 
ANALOG WAVEFORM GENER ‘ORS ADT6501SRJZPO65RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1950.00/3,000 
DEVICES RoHS Compliant ADT6501SRJZPO75RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1.50 1.25 1.00 
Price Eachoe ADT6501SRUZPO75RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1950.00/3,000 
Description Pkg. 1 25 100 ADT6501SRJZP105RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . SOc e500) 
Sine/Tri/Square Waves ‘ADT6501SRJZP105RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V-5.5V* . 1950.00/3,000 
AD5930YRUZ-ND Programmable Frequency Sweep/Output Burst ADT6501SRJZP115RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1.50 1.25 1.00 
Waveform Generator. 0-TSSOP 12.96 11.67 10.35 ADT6501SRJZP115RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1950.00/3,000 
AD5932YRUZ-ND Programmable Single-Scan Generator 6-TSSOP 843 7.59 6.73 ADT6503SRJZNO25RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1.50 1.25 1.00 
AD5933YRSZ-ND 1Msps, 12-Bit Impedance Converter, ADT6503SRJZNO25RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* . 1950.00/3,000 
Network Analyzer 16-SSOP 25.25 23.57 21.88 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Baie Digi@Reel° sENsoR; CONDITIONING (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
5 ; ADM693ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog* 16-SOIC 236 1.89 1.47 
nit ey Description Fi Pilea Each ADM694ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* ip 236 1.89 1.47 
. ADM695AN-ND. Supervisor MPU 4.65V, 100mA.. 2.88 2.30 1.73 
ADT6504SRJZNO15RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* 1.50 1.25 1.00 ADM695ANZ-ND Supers MPU 4.65V, 100mA 236 1.89 1.47 
ADT6504SRJZNO15RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* 1950.00/3,000 ADM695ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*.. 236 1.89 1.47 
ADT7301ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 13-Bit* 3.15 2.52 1.96 y 7 
ADT7301ARTZ-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor 13-Bit* S0T-236 272 218 170 | spMbccaneND Ree ean nnesiieg ee eee 
EVML-ADTISEB-ND [vation Bord Tor ADTISO' a )0UC«d a eet 
“I i os -— 101. — - - upervisor : fatchdog. x . ; 
ADT7302ARMZ-ND Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* 1.80 1.44 1.08 ADM699AR-REELTR-ND Sineictt MPU 4.65V Watchdog. 1303.40/1,000 
ADT7302ARTZ-REEL7CT-ND | Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* 1.58 1.26 95 5 = 
ADT7302ARTZ-REEL7TR-ND | Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* 2419.20/3,000 APR OeANCING Seen Mp La OaV Watentos Seen 
ADT7316ARQZ-ND Digital Temperature Sensor Quad 12-Bit DACs* 12.41 11.18 9.91 ADM705AR-REEL7TR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog . zs 1476.30/1 000 
ADT7318ARQZ-ND Digital Temperature Sensor Quad 8-Bit DACs* 5.78 463 3.60 ADM706ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog. 200 160 1.20 
ADT7408CCPZ-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor 12-Bit* 218 1.74 1.31 ADM706ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 07 Aree) 4142 
ADT7408CCPZ-REEL7TR-ND | Digital Temperature Sensor 12 1696.50/1,500 x Fi 
EVAL-ADT7411EB-ND Evaluation Board for ADT7411 464.06 sacri (a bate Seite Supervisor MPU 2.63V Watchdog® . 2.27 1.82 1.42 
SADT __| Ean vA =e = = | ese | See Ie 1g 
ADT7470ARQZ-ND Temperature Sensor Hub/Fan Controller 16-QSOP 5.65 452 3.52 ADM706TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* . 227 182 1.42 
EVAL-ADT7470EBZ-ND Evaluation Board for ADT7470 se 194.81 = = ADM707ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog . 227 182 1.42 
ADT7517ARQZ-ND ste somata ann. senso, 4-Channel asi Baa a ‘ADM707ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog . 227 1.82 1.42 
ANTEICAEERLM spl eee has iit -_ eae chica : : } ADM707AR-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 248 1.98 1.54 
fae ed Voltage DAC" anne Aon AGG BSS ADM708AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog 3.33 2.78 2.22 
_ = : = ADM708ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 2.27 1.82 1.42 
ADT7519ARQZ-ND a aoe 4-Channel oo) eee ke ADM708ARMZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 2.00 1.60 1.20 
TMPO1ESZ-ND Temperature Sensor/Controller*. 9.44 7.56 6.38 ROMANO Sr aah sae Ve er ee ee ee 
TMPO1FPZ-ND Temperature Sensor/Controller*. 5.76 4.61 3.89 IBY HAGE Sincitest Melo oa Watzhdses: PTO OMITEG 
TMPO1FSZ-ND Temperature Sensor/Controller*. 581 4.65 3.62 vasrvisul : atchdog® . : : : 
TMPOSFTOZ-ND Th ter Serial Digital Out® 630 5044.96 ADM708TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* . 2.00 1.60 1.20 
TMPO4FSZ-ND Temperature Sensor/Serial= ut. 630 504 426 ADM709LAN-ND Supervisor MPU 4.65V.. 2.22 1.85 1.48 
TMPO4FS-REELCT-ND Temperature Sensor/Serial 560 448 378 Aca Saree apd Home eieL 
TMPO4FT9Z-ND Temperature Sensor/Serial* 630 5.04 4.26 ADM809-5SAKSZ-RL7CT-ND Supervisol MPU 2.93V* 158 126 95 
TMPOSAKSZ-500RL7CT-ND _| Temperature Sensor PWM*. 1.98 1.58 1.19 ADM809-5SAKSZ-RL7TR-ND_ | Supervisor MPU 2. 93V* 9419 20/3000 
TMPOSAKSZ-5SO0RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM*. 533.25/500 ADM809-5SARTRL7CT-NO —_| Supervisor MPU 2.93V.. 155 124 ° 93 
TMPOSARTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 1.98 158 1.19 7 
ies ADM809LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor MPU 4.63V* 156) 1269995) 
TMPOSARTZ-500RL7TR-ND. Temperature Sensor PWM*. 533.25/500 
* ADMB809LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.63V* 2419.20/3,000 
TMPOSBKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 2.50 2.00 1.56 ‘ 
TMPOSBKSZ-500RL7TR-ND _| Temperature Sensor PWM*. 721.50/500 ADM GOOMARTZREEP/CINOG) Supervisor Pushpull 4.38V* . 158° 1.26 95 
TMPOSBRTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* 7502.00 156 ADM809MARTZ-REEL7TR-ND Supervisor Pushpull 4.38V* . 2419.20/3,000 
TMPOSBRTZ-S00RL7TR-ND | Ti p ture S PWwM*. ; 724 50/500 ADMB809SARTZ-REEL7CT-ND_| Supervisor Pushpull 2.93V* . 1.58 1.26 95 
LNG SCAGE ID Tomperatuta poi pws. Mcsiacilcniaritte ADMB09SARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 2.93V* . 2419.20/3,000 
TMPOGAKSZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM*. A 533.25/500 ADMB809TARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 3.08V* . Ther AG eka 
TMPOGARTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 1.98 158 119 ADM809TARTZ-REEL7TR-ND Supervisor Pushpull 3.08V* . 2419.20/3,000 
TMPOGARTZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM*. 533.25/500 pa ae ee res Sac thy Bae or 
TMPO6BKSZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM*. 2.50 2.00 1.56 - : = 
TMPOGBKSZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM*. 721.50/500 ADMB10LART-RL7CT-ND |__| Supervisor Pushpull 4.63V 68 5139 
TMPO6BRTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* 250 200 1.56 ADM810LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.63V* . 153 1.22 .92 
TMPOGBRTZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM*. ¥ 721.50/500 ADM810LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.63V* . 2342.40/3,000 
TMP7GSZ-ND T Transd Vi 30V 33 269 209 ADM811LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 4.63V* MSE aS 92! 
TMD Nee ree ee te mae o an a3 faa. gg ADM811LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 4.63V* SOT-143-4 1794.00/3,000 
Pr eceaitn Teenie See OVER 3 oe ADM811RART-RL7CT-ND Supervisor with Reset 2.63V. $01-143-4. 1.385 +113 90 
54 7 Pp i Ee x : i ADM811RART-RL7TR-ND Supervisor with Reset 2.63V . SOT-143-4 1989.00/3,000 
TMP36GRTZ-REEL7CT-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*.. Wes) ae Lh) ADMB11RARTZ-REEL7CT-ND |S : ith Reset 2.63V* SOT-143-4 138 115 92 
TMP36GRTZ-REEL7TR-ND _| Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1755.00/3,000 BW EY: UTES Speci i ed arene 30T-143-4 Ameaerrationtetog 
TMP36GSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* rs he eee lupervisor with Reset 2 ae ieee) 
TMP36GT9Z-ND Teiniberature Setisor OV is 5 5VE. 435 113 ‘90 ADM811SARTZ-REEL7CT-ND_| Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4 1.38 61.15 92 
y P ‘ Ee i i ADM811SARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.93V*.... SOT-143-4 1794.00/3,000 
TMP37FSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1:65) 1:82) 299) ADM823SYKSZ-R7CT-ND s isor Circuit with Watchdog 2.93V* 147. 123 98 
TMP37FT9Z-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 135 113 90 suis Une ison SH CUI WIL Matcngag)e: 2 : ; 
Transmitter ADM823SYRJ-R7CT-ND. Supervisor Circuit with Watchdog 2.93V.. aT e2a 98! 
ADM825TYRJZ-R7CT-ND Supervisor Circuit with Watchdog 
AD693AD-ND Signal Conditioning 4-20mA Transmitter 20-Dip 24.33 22.71 21.09 and Manual Reset* .. 15025 e000. 
ADEA ND ional conan 420mA Transmitter i ees ae ee ADM825TYRJZ-R7TR-ND Supervisor Circuit with Watchdog 
df ransmitter 4-20m, . . 5 and Manual Reset* . 1950.00/3,000 
AD694BRZ-ND Transmitter 4-20mA* 16.06 14.46 12.83 ADM1070ARTREEL7CT-ND | Hotswap Controller -48V OT-23-6 3.85 3.08 2.40 
AD694JN-ND Transmitter 4-20mA. 12.01 10.82 9.59 ADM1070ARTREEL7TR-ND | Hotswap Controller -48V 0T-23-6 6539.40/3,000 
AD694JNZ-ND Transmitter 4-20mA* 10.91 9.83 8.72 ADM1232ANZ-ND Supervisor/CPU* i 1.98 158 1.19 
ADM1232ARNZ-ND Supervisor/CPU* 198 158 1.19 
ADM1232ARNREEL7TR-ND Supervisor/CPU.. 1131.00/1,000 
ANALOG 
DEVICES SIGNAL PROCESSOR — Rois Compliant ADM181520ARTRL7CT-ND —_| Monitor Reset 2.55V .. 129 1.08 .86 
= = ADM181520ARTRL7TR-ND Monitor Reset 2.55V .. 1716.00/3,000 
Pai asy ee re ‘ Price Fac ADM181810ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.88V . 1.32 1.10 88 
Gli. Esernuon 9. ADM1818-10ARTZ-RL7CT-ND | Monitor Reset 2.88V* 1.20 1.00 80 
AD9821KSTZ-ND 12-Bit Image Signal Processor... -48-LQFP 17.21 16.06 14.92 ADM1818-10ARTZ-RL7TR-ND | Monitor Reset 2.88V* 1560.00/3,000 
AD9822JRZ-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor -28-SOIC 710 568 4.80 ADM181820ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.55V .. 1.32 1.10 .88 
AD9826KRSZ-ND 16-Bit Image Signal Processor. 28-SSOP_ 940 846 7.51 ADM1818-20ARTZ-RL7CT-ND | Monitor Reset 2.55V* 1.20 1.00 .80 
ADM1818-20ARTZ-RL7TR-ND | Monitor Reset 2.55V* 1560.00/3,000 
ANALOG ADM1818-R22AKSZ-R7CT-ND | Monitor Reset 2.18V* 1.08 100 2: 
DEVICES SPECIALIZED IC ADM1818-R22AKSZ-R7TR-ND | Monitor Reset 2.18V* 1404.00/3,000 
ADM1818-R23AKSZ-R7CT-ND | Monitor Reset 2.31V* 1.11 93.74 
Digi-Key Price Each ADM1818-R23AKSZ-R7TR-ND | Monitor Reset 2.31V* 1443.00/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADM6713LAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 4.63V 18 sy Be 
AD73311ARZ-ND Analog Front End Low Power* .20-SOIC 8.02 642 5.42 ADM6713LAKSZ-REEL7CT-ND J Supervisor Open Drain 4.63V* . 18 65 52 
AD7400YRWZ-ND Isolated Modulator Sigma-Delta -16-SOIC 9.54 7.64 6.44 ADM6713LAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.63V* . 1014.00/3,000 
AD7401YRWZ-ND Isolated Modulator Sigma-Delta* .16-SOIC 954 7.64 6.44 ADM6713MAKSZ-REEL7CT-ND| Supervisor Open Drain 4.38V* . 78 G5ee 2 
AD8383ACPZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver®* 48-LFCSP 830 6.64 5.61 ADM6713MAKSZ-REEL7TR-ND} Supervisor Open Drain 4.38V* . 1014.00/3,000 
AD8384ASVZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver®* .80-TOFP 10.52 842 7.11 ADM6713RAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 2.63V 87 Hey ai) 
AD9856AST-ND Quad Digital Up Converter -48-TQFP 27.35 25.53 23.70 ADM6713RAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.63V* . 18 165052) 
AD9856ASTZ-ND Quad Digital Up Converter* . -48-TOFP 26.15 24.41 22.66 ADM6713RAKSZ-REEL7TR-ND| Supervisor Open Drain 2.63V* . 1014.00/3,000 
AD9857ASTZ-ND Quad Digital Up Converter* . 25.23 23.55 21.87 ADM6713SAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.93V* . 718 (i 
AD96685BRZ-ND Ultrafast Comparator* 5.96 4.77 4.03 ADM6713SAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.93V* . 1014.00/3,000 
ADM6713TAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* . 18 Como 
AN iG ADM6713TAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* . 1014.00/3,000 
D ADM6713ZAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 2.32V 87 sel y:) 
DEVICES ADM6713ZAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.32V* . 78 65 52 
Digi-Key Price Each ADM6713ZAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.32V* . 1014.00/3,000 
Part No. Description 1 25 100 ADM8617SAYAKSZ-RL7CT-ND| Supervisor Low Voltage, Watchdog* AS CmeeoOmmalats) 
ADM690AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 3.56 2.85 2.22 ADM8617SAYAKSZ-RL7TR-ND Supervisor Low Voltage, Watchdog* 2880.00/3,000 
ADM690ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 236 1.89 1.47 ADM8695ARW-ND Supervisor MPU 4.65V Adj 5.81 465 3.62 
ADM691AANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 3.92 314 2.44 ADM8695ARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V Adj. * 5.29 4.23 3.29 
ADM691AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 3.92 314 2.44 ADM13305-4ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog* NEW! 2.86 2.29 1.78 
ADM691AARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 3.92 314 2.44 ADM13305-5ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog* NEW! 2.86 2.29 1.78 
ADM691AARW-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA. 3.87 310 2.41 ADM13305-18ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog? .. 2.86 2.29 1.78 
ADM691ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 333 «-2)67' 2108: ADM13305-25ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog* 2.86 2.29 1.78 
ADM691ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 286 2.29 1.78 ADM13305-33ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog* 2.86 2.29 1.78 
ADM691ARZ-REEL7TR-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 711.20/400 ADM13307-25ARZ-ND Supervisor Triple Processor* 3.08 247 1.92 
ADM693ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog® .....1csennee 16-Dip 2.36 1.89 1.47 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ANALOG SWITCHES 
DEVICES 
Digi-Key om Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
Analog ADG792ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 4:1 15000.00/5,000 
AD7512DIKPZ-ND Switch Analog cmos Dual*..... -20-PLCG 14.96 13.47 11.95 ADG792GBCPZ-REELCT-ND Mux |2C, Triple 4:1 5.28 423 3.57 
AD7590DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latches 16-Dip 13.54 12.20 10.82 ADG792GBCPZ-REELTR-ND Mux |2C, Triple 4:1 16104.00/5,000 
ADG201ABQ-ND Switch Analog Quad SPST. CDip 5.78 4.63 3.91 ADG793ABCPZ-REELCT-ND | Mux 2C, Triple 3:1 432 346 2.69 
ADG201AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST" - 16-Dip 3.35 2.69 2.09 ADG793ABCPZ-REELTR-ND | Mux [2C, Triple 3:1 42000.00/5,000 
sea wt_/Sv it ancl 31 29 2 | “era oraD | Nu oe 37 7 a, 
2 : ‘ : : : ADG793GBCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 3:1 13187.50/5,000 
ADG201HSJNZ-ND Switch Analog High Speed Qua : 16-Dip Mestoemmcommaan) | lancceeanceaheeiGGHniMll Switch 2c. t-chennel SUT pean 
ADG201HSKRZ-ND Switch Analog High Speed Quad SPST*. 8.94 7.16 6.04 t sche Ks * 
! ADG795ABCPZ-REELTR-ND | Switch !2C, 5-Channel SPDT*.. 6625.00/5,000 
ADG202AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.35 2.69 2.09 ADG795GBCPZ-REELCT-ND _ | Switch I2C, 5-Channel SPDT* 259 2.07 1.61 
ADG202AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.26 2.61 2.03 - - ~ - - : 
: = ADG795GBCPZ-REELTR-ND | Switch 12C, 5-Channel SPDT* 7250.00/5,000 
ADG211AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.08 247 1.92 ADG796ABCPZ-REELCT.ND | Mux I2C Hex 2:1 281.295. 1.75 
ADG211AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 299 240 187 ‘ : j : 
- : * ADG796ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2C Hex 2:1 7812.50/5,000 
ADG212AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.08 247 1.92 ar pa oa 
ADG212AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 299 240 187 ADG799ABCPZ-REELCT-ND Switch 12C, Triple 2x2 Crosspoin 4-LFCSP 3.29 2.63 2.05 
ADG221KN-ND Switch Analog Quad SPST. 407 326 254 ADG799ABCPZ-REELTR-ND _| Switch I2C, Triple 2x2 Crosspoint 4-LFCSP 9125.00/5,000 
; ADG811YRUZ-ND Switch CMOS Quad SPST* 16-TSSOP 340 272 212 
ADG221KNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 389 3.12 243 
PCoanR ANG Switch Analog Quad SPST*. 378 303. 236 «| ADG812YRUZ-ND Switch CMOS Quad SPST* ‘6-TSSOP 3.40 272 212 
ADG333ABNZ-ND Switch Analog Quad SPDT*. 670 536 453 ADG813YRU-ND Switch CMOS Quad SPST. vvvsvinene 1GTSSOP 3.74 2.99 2.33 
ADG333ABRZ-ND Switch Analog Quad SPDT*. 650 520 439 ADGB49YKSZSO0RLCT-ND | 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2:1 Mux Switch C70-6 198 158 1.19 
ADG333ABRSZ-ND Switch Analog Quad SPDT*. 650 520 439 ADG849YKSZ500RLTR-ND | 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2:1 Mux Switch’ ...........SC70-6 533.25/500 
ADG411BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.92 344 2.44 ADG884BCPZ-REEL7CT-ND | 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 
ADG411BRUZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.92 3.14 2.44 Mux/SPDT Audio Switch* 10-LFCSP 2.28 1.82 1.37 
ADG411BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.92 3.14 2.44 ADG884BCPZ-REEL7TR-ND | 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2: 
ADG412BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 410 3.28 2.55 Mux/SPDT Audio Switch* .. 0-LFCSP 1774.50/1,500 
ADG412BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.92. 3.14 2.44 ADG884BRMZ-ND 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 
ADG413BRUZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST 3.92 3.14 2.44 Mux/SPDT Audio Switch* O-MSOP 2.50 2.00 1.56 
ADG413BRZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST: 3.92 3.14 2.44 ADG888YRUZ-ND Switch 0.4-Ohm CMOS Dual DPDT* 16-TSSOP 446 357 278 
ADG417BRZ-ND Switch Analog Single* . 228 182 137 ADG904BRUZ-ND Wideband, CMOS 1.65V-2.75V, 4:1 Mu .20-TSSOP 3.87 3.10 2.41 
ADG419BNZ-ND Switch Analog Single Precision 28) 225 176 ADG936BRU-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch .20-TSSOP 4.41 3.53 2.75 
ADG419BR-ND Switch Analog Single Precision 3.02 2.42 1.88 ADG936BRUZ-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch* .20-TSSOP 4.01 3.21 2.50 
ADG419BRMZ-ND Switch Analog Single Precision* Die. ane: 170 ADG936BRUZ-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch* .20-TSSOP_ 4.01 3.21 2.50 
ADG419BRZ-ND Switch Analog Single Precision® .... 2.72 218 1.70 ADG1308BRUZ-ND 8-Channel Multiplexer*. “16-TSSOP 358 287 2.42 
ADG431ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST 7.04 564 4.76 ADG1309BRUZ-ND 4-Channel Multiplexer* . -16-TSSOP 3.58 2.87 2.42 
ADG431BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 615 413 3.21 ADG1311YRUZ-ND Quad SPST Switch*.. -16-TSSOP 2.90 2.33 1.81 
ADG431BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* §.00 4.00 3.11 ADG1311YRZ-ND Quad SPST Switch*.. 46-SOIC 2.90 2.33 1.81 
ADG432BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 515 4.13 3.21 ADG1312YRUZ-ND Quad SPST Switch* .16-TSSOP 2.52 2.02 1.57 
ADG432BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST 5.00 4.00 3.11 ADG1312VAZ-ND Quad SPST Switch 252 202 1.57 
ADG433ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 7.04 564 4.76 5 i 
: is! ADG1313YRZ-ND Quad SPST Switch 290 2.33 1.81 
ADG433BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 615 413 3.21 ADG1334BRSZ-ND Quad SPDT Switch 443 355 276 
ADG433BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 5.00 4.00 3.11 ve bi : oe at 
: = : : : ADG1433YCPZ-REEL7CT-ND | Switch 4-Ohm Row, Triple SPDT icMOS®* . 510 4.08 3.45 
pe seen wih nalag Dual SET a aoe a ADG1433YCPZ-REEL7TR-ND_| Switch 4-Ohm Ron, Triple SPDT iCMOS®* .. 4781 .25/1,500 
TCTAN ZING Suitch Analog Gicd spa See een a ADG1433YRUZ-ND Switch 4-Ohm Ron, Triple SPDT icMOS@* . 622 4.98 4.20 
ADG441BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 215 172 129 ADG1434YCPZ-REEL7CT-ND | Switch 4-Ohm Row, Quad SPDT icMOS®* 6.60 5.28 4.46 
ADG442BN-ND Switch Analog Quad SPST... 238 «190 143 ADG1434YCPZ-REEL7TR-ND | Switch 4-Ohm Row, Quad SPDT icMOS® 6187.50/1,500 
NCAA DEITAND SwitshAnalon Ouad SPST ORE OMEEC ADG1434YRUZ-ND Switch 4-Ohm Ron, Quad SPDT icMos® .20-TSSOP 8.04 6.44 5.43 
ADELE Sitch Analog Bid ePaTe: Sh LD 4oe ADG2108BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array 26 CMOS 8x10 Unbuffered Analog* ...32-LFCSP_ 9.82 7.86 6.63 
ADG444BNZ-ND Switch Analog Quad SPST 5V* 194 155 121 ADG2108BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Array 26 CMOS 8x10 Unbuffered Analog* . 9318.75/1,500 
ADG444BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 5V* 215 1.72 1.29 ADG2128BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch* 10.41 9.38 8.32 
ADG451BNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 511 409 348 ADG2128BCPZ-HS-RL7TR-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch* 11578.13/1,500 
; EVAL-ADG2128EB-ND Evaluation Board for ADG2128. — 129938 — — 
ADG451BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 495 3.96 3.08 ! 
ADG451BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 495 396 3.08 EVAL-ADG2128EBZ-ND Evaluation Board for ADG2128* — 15180 — — 
ADG452BNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 541 4.09 3.18 ADG2188BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* .. 926 741 626 
ADG452BR-ND Switch Analog Quad SPST. 545 4.36 3.39 ADG2188BCPZ-HS-RL7TR-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* .. 8793.75/1,500 
ADG452BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 495 3.96 3.08 ADG2188YCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 865 7.79 6.91 
ADG452BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 495 3.96 3.08 ADG2188YCPZ-HS-RL7TR-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* ... 9843.75/1,500 
ADG453BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 495 3.96 3.08 ADG2188BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array 26 CMOS 8x8 Unbuffered Analog* 842 6.74 5.69 
ADG453BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 495 3.96 3.08 ADG2188BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Array 26 CMOS 8x8 Unbuffered Analog* 7987.50/1,500 
ADG465BRMZ-REEL7CT-ND | Single Channel Protector* 2.33 1.86 1.40 Audio/Video 
a i i * 
BOGAESBENSHEETAABSNDEM| Single Channel Protector 1209.00/1,000 AD7592DIKN-ND Switch Analog with Data Latch. 15.08 13.58 12.04 
pp ate RTE PEE OUND erie Cen Leas P Aste AD7592DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latch* 14-Dip 14.43 12.99 11.52 
ARI R A Craneal bimtesioe Oaaie? Raa HA ADB1 0BASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer. 33.03 30.83 28.63 
AD8109ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer. 28.74 26.83 24.91 
ADG467BRSZ-ND Channel Protector Octal* . 6.01 481 3.74 AD8110ASTZ-ND Video Switch 16x8 with Butfer* 58.05 54.18 50.31 
ADG511ABR-ND Switch LC2MOS Quad 5/3 6.46 5.17 4.02 : see : = 2 
- AD8111AST-ND Video Crosspoint Switch .... 63.84 59.59 55.33 
ADG511BN-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V... 563 450 3.50 ‘ADB112JSTZ-ND Audio/Video 6OMH, 16x8, Gain of 2 
ADG511BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 522 418 3.25 Hs int swith mom Fa BRR 
ADG512BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 5.22 418 3.25 AIBN RISND 7 ped lula eee : ; ; 
ADG620BRTZ-REEL7CT-NO | Switch 4-Ohm Single SPDT* 238 190 1.43 l udio/Video Switch 16x16 wi 45.45 42.42 39.39 
‘ * - i int Swi * 00-LOFP 118.85 110.93 103.00 
ADG620BRTZ-REEL7TR-ND _ | Switch 4-Ohm Single SPDT* 3648.00/3,000 AD8114ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16 
OREM Sahn ST oo | ears, = Mee 
ADG622BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST 250 2.00 1.56 o . . , 
ADG623BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST 250 2.00 1.56 AD8196ACPZ-ND 2:1 HDMI/DVI Switch with Equalization* . 7.28 5.83 4.92 
ADG701LBRMZ-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST* 495 156 147 AD8197ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization* 00-LOFP 12.53 11.28 10.01 
ADG701LBRTZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1.68 1.34 1.01 AD9889BBCPZ-165-ND High Performance HDMI/DVI Transmitter 890 8.01 7.11 
ADG701LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 2572.80/3,000 AD9889BBSTZ-165-ND High Performance HDMI/DVI Transmitter*................. 80-LQFP 8.86 8.01 7.11 
ADG702BRJZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 153 122 92 ADG794BRQZ-ND 300MHz, Quad 2:1 Mux Analog 
ADG702BRJZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 2342.40/3,000 HDTV Audio/Video Switch* ie 1.70 1.36 1.02 
ADG702LBRMZ-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST* 195 156 117 SSM2220SZ-ND Audio Dual Matched PNP Transistor* 5.86 4.69 3.96 
ADG702LBRTZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1.68 1.34 1.01 SSM2402PZ-ND Switch Dual Audio Analog* 684 5.48 4.62 
ADG702LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST... 2572.80/3,000 SSM2402SZ-ND Switch Dual Audio Analog* 684 5.48 4.62 
ADG722BRMZ-ND Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST 1.95 156 117 SSM2404PZ-ND Switch Quad Audio Analog* . 670 5.36 4.53 
ADG723ACPZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST: 150 1.20 90 SSM2404SZ-ND Switch Quad Audio Analog* .. 670 5.36 453 
ADG723ACPZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST: 2304.00/3,000 Bus 
ADG728BRUZ-ND Switch Matrix, CMOS 2-Wire** .... 443 355 276 : : : 
ADG733BRUZ-ND Switch CMOS 2.5-Ohm Triple SPDT* 3.06245. 1.91 ADGS233BRUZ-REEL/CT-ND Swen oah eve Translation oa 
ADG736LBRMZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* 283 226 1.70 RRCeeT TERETE | Switch hes ai Hpaed a 4 3 4 
ADG736LBRMZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* 1440.75/1,000 ‘ i yes at ransiauoll SeEMERBOR 
ADG749BKSZ-REEL7CT-ND | CMOS 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch* . 1.78 142 1.07 WON 1G eO8 PYPESe RUE! 
ADG749BKSZ-REEL7TR-ND | CMOS 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch* . 2726.40/3,000 ADG3233BRM-ND eT Eie aa al Translation feee Wen cide 
ADG781BCPZ-REEL7CT-ND | 2.5-Ohm Quad SPST Switch*. 250 2.00 156 BON 10'eOY BYPASS : : : 
ADG781BCPZ-REEL7TR-ND | 2.5-Ohm Quad SPST Switch*. 2122.88/1,500 ADG3233BRMREEL7CT-ND | Switch Logic Level Translation 
ADG782BCPZ-REEL7CT-ND | Switch 2.5-Ohm Quad SPST*. 250 2.00 156 1.65V to 3.6V Bypass 190 1.52 1.14 
ADG782BCPZ-REEL7TR-ND | Switch 2.5-Ohm Quad SPST*. 2122.88/1,500 ADG3233BRMZ-ND Switch Logic Level Translation 
ADG787BRMZ-ND Switch CMOS 2.5-Ohm Dual 2:1 Mux/Demux’ 2.54 2.04 1.59 1.65V to 3.6V Bypass*......... 8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
ADG791ABCPZ-REELCT-ND | Switch IC, 4-Channel SPDT*. 193154116 ADG3247BRU-ND Switch Bus 2.5V to 3.3V, 16-Bit .38-TSSOP_ 3.60 2.88 2.24 
ADG791ABCPZ-REELTR-ND Switch 12C, 4-Channel SPDT* . 4812.50/5,000 ADG3248BKSZ-REEL7CT-ND | Mux/Demux Bus Switch 2:1* 8070-6 143 114 86 
ADG791GBCPZ-REELCT-ND | Switch !2C, 4-Channel SPDT*. 2418. 170 128 ADG3248BKSZ-REEL7TR-ND | Mux/Demux Bus Switch 2:1* 2188.80/3,000 
ADG791GBCPZ-REELTR-ND | Switch !2C, 4-Channel SPDT*. 5312.50/5,000 ADG3249BRJ-R2CT-ND Mux/Demux Bus Switch 2: 1.70 136 1.02 
ADG792ABCPZ-REELCT-ND | Mux I2C, Triple 4:1* 540 4.32 3.36 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Crosspoint — RoHS Compliant 
AD8107ASTZ-ND 16x5 Buffered Video Crosspoint Switc! -80-LQFP 26.78 24.99 23.21 


AD8152JBPZ-ND 


Digital Crosspoint Switch 34x34 .. 


256-BGA 253.20 = = 


AD8153-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8153... — 561.38 = = 
AD8153ACPZ-ND Xstream™ 3.2Gbps Single Bufi 

Mux/Demux Switch... 32-LFCSP 11.03 9.93 8.81 
AD8153ACPZ-RL7CT-ND Xstream™ 3.2Gbps Single Buffered 

Mux/Demux Switch... 32-LFCSP 11.03 9.93 8.81 
AD8153ACPZ-RL7TR-ND Xstream™ 3.2Gbps Single Buffered 

Mux/Demux Switch.... ...82-LFCSP 12263.55/1,500 


General Purpose — RoHS Compliant 


ADG1211YCPZ-500RL7CT-ND 
ADG1211YRUZ-ND 
ADG1212YCPZ-500RL7CT-ND 


Low Capacitance, Low Charge Injection, 
iCMOS™ Quad SPST Switch... 
Low Capacitance, Low Charge Injection, 
iCMOS™ Quad SPST Switch... 
Low Capacitance, Low Charge Injection, 
iCMOS™ Quad SPST Switch 


16-LFCSP 


16-TSSOP 


16-LFCSP 


3.84 3.08 2.60 


5.33 4.27 3.32 


3.88 3.11 2.62 


ADG1212YCPZ-500RL7TR-ND 
ADG1212YCPZ-REEL7CT-ND 
ADG1212YCPZ-REEL7TR-ND 


Low Capacitance, Low Charge Injection, 
iCMOS™ Quad SPST Switch... 
Low Capacitance, Low Charge Injection, 
iCMOS™ Quad SPST Switch... 
Low Capacitance, Low Charge Injection, 
iCMOS™ Quad SPST Switch... 


16-LFCSP 


16-LFCSP 


16-LFCSP 


1261.00/500 
3.84 3.08 2.60 


3710.25/1,500 


ADG1212YRUZ-ND 


Low Capacitance, Low Charge Injection, 


iCMOS™ Quad SPST Switch... 16-TSSOP 5.33 427 3.32 
ADG1213YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch... 16-TSSOP 5.33 4.27 3.32 
ADG1219BRJZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ SPDT Switch NEW!..... SOT-23-8 3.40 2.72 2.12 
ADG1219BRJZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ SPDT Switch NEW! 5707.80/3,000 
ADG1221BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge 

iCMOS™ Dual SPST Switch 349 279 217 
ADG1222BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPST Switch 3.49 2.79 217 
ADG1223BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPST Switch 349 279 217 
ADG1233YRUZ-ND Low Capacitance, Triple SPDT CMOS™ Switch 5.60 448 3.78 
ADG1233YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Triple SPDT #MOS™ Switch 460 368 3.11 
ADG1233YCPZ-REEL7TR-ND_| Low Capacitance, Triple SPDT (MOS™ Switch 4398.75/1,500 
ADG1234YRUZ-ND Low Capacitance, Quad SPDT #MOS™ Switch. 7.20 5.76 4.86 
ADG1234YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Quad SPDT CMOS™ Switch. 5.92 474 4.00 


ADG1234YCPZ-REEL7TR-ND 
ADG1236YCPZ-500RL7CT-ND 


Low Capacitance, Quad SPDT CMOS™ Switch. 
Low Capacitance, Low Charge Injection, 


5550.00/1,500 


iCMOS™ Dual SPDT Switch 5.09 4.07 3.17 
ADG1236YCPZ-500RL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPDT Switch 12-LFCSP 1469.00/500 
ADG1236YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPDT Switch 16-TSSOP 5.33 4.27 3.32 
ADG1408YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

4/8-Channel, +15V #MOS™ Mux 16-LFCSP 6.00 4.80 4.05 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADG751ARTZ-REEL7TR-ND Switch SPST Low Voltage CMOS* 3494.40/3,000 
ADG751BRMZ-ND Switch SPST Low Voltage RF/Vide Psp PA) aay 
ADG779BKSZ-REEL7CT-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* .. 163 1.30 98 
ADG779BKSZ-REEL7TR-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* 2496.00/3,000 
ADG788BCPZ-ND Switch Quad SPDT 1.8V to 5.5V*. 3.76 3.01 2.34 
ADG801BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8V to 5.5V* 2.438 1.95 1.52 
ADG802BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8V to 5.5V* 248 1.95 1.52 
ADG819BRMZ-ND Switch Fast SPDT 1.8V to 5.5V* 2.57 2.06 1.60 
ADG821BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V ee, 218) 41-70) 
ADG822BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V Bee Pa shed) 
ADG823BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 2.72 218 1.70 
ADG836LYRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V* 272 ON Be EKG 
ADG836YRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V* fe, 248) 1.70 
ADG901BRM-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V. 8-MSOP 3.11 249 1.94 
ADG901BRMZ-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V* 8-MSOP 2.68 2.15 1.67 
EVAL-ADG901EBZ-ND Evaluation Board for ADG901* . — 136.63 _ = 
ADG902BRM-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V. 2.97 2.38 1.85 
ADG902BRMZ-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V* ACC emeonOnenltOr 
EVAL-ADG902EB-ND Evaluation Board for ADG902...... — 12656) = = 
ADG918BCPZ-REEL7CT-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V: 2.32 1.86 1.45 
ADG918BCPZ-REEL7TR-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V 1969.88/1,500 
ADG918BRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V 2281) 32:25) 75) 
ADG919BCPZ-REEL7CT-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT1.65V to 2.75V* 2.32 1.86 1.45 
ADG919BCPZ-REEL7TR-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V 1969.88/1,500 
ADG919BRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V* .. 2S ime COMmMIERO, 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LED Drivers and DC/DC 
CAT32TDI-T2CT-ND CMOS White LED Driver OT-23-6 1.30 1.00 .90 
CAT32TDI-T2TR-ND CMOS White LED Driver }OT-23-6 1500.00/3,000 
CAT37TDI-T2CT-ND CMOS White Led Driver Boost Converter. OT-23-5 1.30 1.00 .90 
CAT37TDI-T2TR-ND CMOS White Led Driver Boost Converter OT-23-5 1500.00/3,000 
CAT310W-T1CT-ND 10-Channel Automotive LED Display Driver .. 20-SOIC 1.72 1.33 1.20 


CAT310W-T1TR-ND 
CAT661ELA-ND 


10-Channel Automotive LED Display Driver .. 
100mA High Frequency CMOS Charge 


663.00/1,000 


ADG1408YCPZ-REEL7TR-ND 


Low Capacitance, Low Charge Injection, 
4/8-Channel, +15V (CMOS™ Mux... 


5625.00/1,500 


ADG1408YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

4/8-Channel, +15V CMOS™ Mux.... 7.30 5.84 4.93 
ADG3123BRUZ-ND 8-Ch. CMOS Logic to High Volt. Level Translator 5.66 4.53 3.83 
ADG3301BKSZ-REEL7CT-ND | Low Voltage 1.15V~5.5V, Single Ch., Bidirectional 

Logic Level Translator. 1.41. 118 94 
ADG3301BKSZ-REEL7TR-ND | Low Voltage 1.15V~5.5V, Single Ch. 

Logic Level Translator. 1833.00/3,000 
ADG3304BCBZ-REEL7CT-ND | Low Voltage 1.15V~5.5V, 4-Ch., Bidirectional 

Logic Level Translator. 2.43 1.94 1.46 
ADG3304BCBZ-REEL7TR-ND | Low Voltage 1.15V~5.5V, 4-Ch 

Logic Level Translator. 12-WLCSP 3724.80/3,000 
ADG3304BRUZ-ND Low Voltage 1.15V~5.5V, 4-Ch., Bidirectional 

Logic Level Translator. 14-TSSOP 2.66 213 1.66 
ADG3308BCPZ-REEL7CT-ND | Low Voltage 1.15V~5.5V, 8-Ch 

Logic Level Translator. 20-LFCSP 3.65 2.92 2.27 


ADG3308BCPZ-REEL7TR-ND 


Low Voltage 1.15V~5.5V, 8-Ch., Bidirectional 
Logic Level Translator. 


20-LFCSP 


3061.80/1,500 


Pump Voltage Converter . 2 ous eoO) 
CAT661EVA-T3CT-ND 100mA High Frequency CM 

Pump Voltage Converter 2.60 2.00 1.80 
CAT661EVA-T3TR-ND 100mA High Frequency CMOS Charge 

Pump Voltage Converter 3000.00/3,000 
CAT3200TDI-TE7CT-ND Adj. Low Noise Regulated Charge 

Pump DC-DC Converter 2.60 2.00 1.80 
CAT3200TDI-TE7TR-ND Adj. Low Noise Regulated Charge 

Pump DC-DC Converter 3000.00/3,000 
CAT3200ZI-TE7CT-ND Adj. Low Noise Regulated Charge 

Pump DC-DC Converter... 8-MSOP 260 2.00 1.80 
CAT3200ZI-TE7TR-ND Adj. Low Noise Regulated C! p 

DC-DC Converter. ey 8-MSOP 2500.00/2,500 
CAT3604HV4-T2CT-ND 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver........16-TOFN 2.60 2.00 1.80 
CAT3604HV4-T2TR-ND 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver........16-TQFN 2000.00/2,000 
CAT3604VHV4-GT2CT-ND 4-Channel Regulated Charge Pump 

White LED Driver 16-TOFN §=1.30 61.00 90 
CAT3604VHV4-GT2TR-ND 4-Channel Regulated Charge Pump 

16-TQFN 1000.00/2,000 

CAT3606HV4-T2CT-ND 16-TOFN 2.60 2.00 1.80 
CAT3606HV4-T2TR-ND 6-Ch. Low Noise Charge Pump White LED Driver 16-TQFN 2000.00/2,000 
CAT3612HV2-T2CT-ND Programmable 300mA Camera Flash LED Driver........12-TDFN 2.15 1.65 1.49 
CAT3612HV2-T2TR-ND Programmable 300mA Camera Flash LED Driver... 12-TDFN 1650.00/2,000 
CAT3614HV2-T2CT-ND 4-Channel, 1-Wire LED Driver 12-TDFN 2.28 1.75 1.58 
CAT3614HV2-T2TR-ND 4-Channel, 1-Wire LED Driver 12-TDFN 1750.00/2,000 
CAT3626HV4-T2CT-ND 6-Channel LED Driver with I2C Interface. 16-TOFN 2.15 1.65 1.49 
CAT3626HV4-T2TR-ND 6-Channel LED Driver with |2C Interface. 16-TQFN 1650.00/2,000 
CAT3636HV3-T2CT-ND 6-Channel Quad-Mode™ Fractional LED Driver 16-TOFN = 215 1.65 1.49 
CAT3636HV3-T2TR-ND 6-Channel Quad-Mode™ Fractional LED Driver 16-TOQFN 1650.00/2,000 
CAT3637HV3-GT2CT-ND 6-Channel Programmable High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver 16-TOFN 2.15 1.65 1.49 
CAT3637HV3-GT2TR-ND 6-Channel Programmable Hig 

Quad-Mode™ LED Driver... ..16-TOFN 1650.00/2,000 
CAT3643HV2-T2CT-ND 3-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver... ~12-TDFN aisz 1205) 95: 
CAT3643HV2-T2TR-ND 3-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver... .12-TDFN 1050.00/2,000 
CAT3644HV3-T2CT-ND 4-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver... 16-TOFN = 1.46 «1.13 1.02 
CAT3644HV3-T2TR-ND 4-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver... ~.16-TOFN 1126.00/2,000 
CAT3647HV3-GT2CT-ND 3-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver NEWI.............. 16-TOFN = 1.37) 1.05.95 
CAT3647HV3-GT2TR-ND 3-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver NEW!.. ..16-TOFN 1050.00/2,000 
CAT3648HV3-GT2CT-ND 4-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver NEWE............... ~16-TOFN 1.46 1.13 1.02 
CAT3648HV3-GT2TR-ND 4-Channel Ultra High Efficiency 

Quad-Mode™ LED Driver NEWE...... ...16-TQFN 1125.00/2,000 


ADG3308BRUZ-ND Low Voltge 1.15V~5.5V, 

Logic Level Translator... 20-TSSOP 4.43 3.55 2.76 

RF/Video 

ADG601BRTZ-REEL7CT-ND Switch Tiny 2-Ohm SPST* .. 225 80s eda! 
ADG601BRTZ-REEL7TR-ND Switch Tiny 2-Ohm SPST* 3456.00/3,000 
ADG611YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST* . 3.87 3.10 2.41 
ADG612YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST* . 3.87 3.10 241 
ADG613YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST . 3.87 3.10 2.41 
ADG619BRMZ-ND Switch 2.7V to 5.5V SPDT*. 2.50 2.00 1.56 
ADG619BRTZ-REEL7CT-ND Switch 2.7V to 5.5V SPDT*. 2.38 1.90 1.43 
ADG619BRTZ-REEL7TR-ND Switch 2.7V to 5.5V SPDT*. 3648.00/3,000 
ADG633YCPZ-REEL7CT-ND Switch Triple SPDT 3V to 5V* 2.27 1.82 1.42 
ADG633YCPZ-REEL7TR-ND Switch Triple SPDT 3V to 5V* 1931.63/1,500 
ADG633YRUZ-ND Switch Triple SPDT 3V to 5V* 2.27 182 1.42 
ADG636YRUZ-ND Switch Dual 3V to 5V SPDT* 414 3.32 2.58 
ADG711BR-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5 Cathey 2210) ALTAl 
ADG711BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* 2.50 2.00 1.56 
ADG712BRZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* 2.50 2.00 1.56 
ADG712BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* 2.50 2.00 1.56 
ADG713BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* 2.50 2.00 1.56 
ADG714BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V* 488 3.91 3.04 
ADG715BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V* 488 3.91 3.04 
ADG719BRMZ-ND Switch Single SPDT 1.8V to 5.5V 195156) ata? 
ADG719BRTZ-REEL7CT-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V*. 1.78 1.42 1.07 
ADG719BRTZ-REEL7TR-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V*. 2726.40/3,000 
ADG721BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* 1955 1:56) 1a? 
ADG723BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* Ob Ned SG deaf 
ADG734BRUZ-ND Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT* 3.76 3.01 2.34 
ADG734BRU-REEL7CT-ND Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT... 410 3.28 2.55 
ADG734BRUZ-REEL7TR-ND — | Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT* 2129.25/1,000 
ADG736BRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V* 2.32 1.86 1.45 
ADG736BRMZ-REEL7TR-ND | Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V* 1313.25/1,000 
ADG751ARTZ-REEL7CT-ND Switch SPST Low Voltage CMOS 2.28 1.82 1.37 


CAT4004VP2-T3CT-ND 4-Channel Constant Current LED Driver with EZDim™..8-TDFN 1.30 1.00 .90 
CAT4004VP2-T3TR-ND 4-Channel Constant Current LED Driver with EZDim™..8-TDFN 1500.00/3,000 
CAT4008W-T2CT-ND 8-Channel Constant Current LED Driver  16-SOIC 1.63 1.25 1.13 
CAT4008W-T2TR-ND 8-Channel Constant Current LED Driver 16-SOIC 1250.00/2,000 
CAT4016HV6-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver . 24-TOFN 1.63 1.25 1.13 
CAT4016HV6-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver. 24-TQFN 1250.00/2,000 
CAT4016VS-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver . 24-QSOP 163 1.25 1.13 
CAT4016VS-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver .. 24-QSOP 1250.00/2,000 
CAT4016VSR-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver .. 24-QSOP 163 1.25 1.13 
CAT4016VSR-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver .. 24-QSOP 1250.00/2,000 
CAT4016W-T1CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-SOIC 1.63 1.25 1.13 
CAT4016W-T1TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-SOIC 625.00/1,000 
CAT4016Y-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver .. -24-TSSOP 1.63 1.25 1.13 
CAT4016Y-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver .... .24-TSSOP 1250.00/2,000 
CAT4134HV2-T2CT-ND 500mA Dual Channel Movie/Flash LED Drive 12-TDFN 1.95 1.50 1.35 
CAT4134HV2-T2TR-ND 500mA Dual Channel Movie/Flash LED Drive 12-TDFN 1500.00/2,000 
CAT4137TD-T3CT-ND CMOS Boost Converter, White LED Driver OT-23-5 156 1.20 1.08 
CAT4137TD-T3TR-ND CMOS Boost Converter, White LED Driver OT-23-5 1800.00/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 
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MIXED-SIGNAL (Continued) — 


RoHS Compliant 


Cc CATA Ly ST 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


CAT5122TBI-10-GT3TR-ND 
CAT5124TBI-50-GT3CT-ND 
CAT5124TBI-50-GT3TR-ND 


10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface. 
50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface 
50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


1125.00/3,000 
107683875 
1239.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CAT4139TD-GT3CT-ND 22V High Current Boost White LED Drivet .TSOT-23-5 1.63 1.25 1.13 
CAT4139TD-GT3TR-ND 22V High Current Boost White LED Drive! . TSOT-23-5 1875.00/3,000 
CAT4201TD-GT3CT-ND 350mA High Efficiency Step Down LED Driver 195) SON 1235) 
CAT4201TD-GT3TR-ND 350mA High Efficiency Step Down LED Driver 2250.00/3,000 
CAT4201EVAL2-ND Evaluation Board for CAT4201......... — 39.50 = _ 
CAT4237TD-T3CT-ND High Voltage CMOS Boost White LED Drive -TSOT-23-5 1.95 1.50 1.35 
CAT4237TD-T3TR-ND High Voltage CMOS Boost White LED Drive . TSOT-23-5 2250.00/3,000 
CAT4238TD-GT3CT-ND High Efficiency 10 LED Boost Converte -TSOT-23-5 2.08 1.60 1.44 
CAT4238TD-GT3TR-ND High Efficiency 10 LED Boost Converte . TSOT-23-5 2400.00/3,000 
CAT4240TD-GT3CT-ND 6W Boost LED Driver. SOT-23-5 2.08 1.60 1.44 
CAT4240TD-GT3TR-ND 6W Boost LED Driver. 2400.00/3,000 


CAT9532HV6I-GT2CT-ND 
CAT9532HV6I-GT2TR-ND 


16-Bit Programmable LED Dimmer 
with I2C Interface 
16-Bit Programmable LED Dimmer 
with 12C Interface 


1.95 150 1.35 


1500.00/2,000 


CAT5125TBI-10-GT3CT-ND 
CAT5125TBI-10-GT3TR-ND 


10k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface... 
10k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digi 


07 68375 


CAT9532WI-T1CT-ND 
CAT9532WI-T1TR-ND 


CAT9532YI-T2CT-ND 


16-Bit Programmable LED Dimmer 
with I2C Interface 
16-Bit Programmable LI 
with I2C Interface 
16-Bit Programmable LED Dimmer 
with 12C Interface 


1.95 150 1.35 
750.00/1,000 
1.95 150 1.35 


CAT9532YI-T2TR-ND 
CAT9552HV6I-TG2CT-ND 
CAT9552HV6I-TG2TR-ND 


16-Bit Programmable LED Dimmer 
with 12C Interface 

16-Channel !2C Bus LED Driver with 
Programmable Blink Rate NEW!. 

16-Channel !2C Bus LED Driver with 
Programmable Blink Rate NEW!..... 


1500.00/2,000 
1.95 150 1.35 


1500.00/2,000 


Prog. with 2-Wire Interface. 1239.00/3,000 
CAT5127ZI-10-T3CT-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 1.07 nOOleLO! 
CAT5127ZI-10-T3TR-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 1239.00/3,000 
CAT5128TBI-10-GT3CT-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ NEW! 1.07 83.75 
CAT5128TBI-10-GT3TR-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ NEW! }OT-23-8 1239.00/3,000 
CAT5129TDI-10-GT3CT-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 1.07 HO eto 
CAT5129TDI-10-GT3TR-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 1239.00/3,000 
CAT5132ZI-00-GT3CT-ND 100k-Ohm, 16V DPP™ with 128-Taps 

and 2-Wire Interface 244 1.88 1.69 
CAT5132ZI-00-GT3TR-ND 100k-Ohm, 16V DPP™ 

and 2-Wire Interface 2814.00/3,000 
CAT5221WI-10-T1CT-ND 10k-Ohm, Dual DPP™ with 64-Taps 

and 2-Wire Interface 442 340 3.06 
CAT5221WI-10-T1TR-ND 10k-Ohm, Dual DPP™ with 64-Taps 

and 2-Wire Interface 3400.00/2,000 
CAT5401WI-10-T1CT-ND Quad DPP™ with 64-Taps and 24-SOIC 559 430 3.87 
CAT5401WI-10-T1TR-ND Quad DPP™ with 64-Taps and SPI Interface 24-SOIC 4300.00/2,000 


CATS409WI-10-T1CT-ND 


Quad DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 


5.59 4.30 3.87 


CAT9552WI-T1CT-ND 


16-Channel !2C Bus LED Driver with 
Programmable Blink Rate NEW!..... 


1.95 1.50 1.35 


CATS409WI-10-T1TR-ND 
CAT5411WI-10-T1CT-ND 


Quad DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 
Dual DPP™ with 64-Taps and SPI Interface .. 


2150.00/1,000 
4.26 3.28 2.95 


— CAT5411WI-10-T1TR-ND Dual DPP™ with 64-Taps and SPI Interface . 24-SOIC 3276.00/2,000 
CAT9552WI-TITR-ND Toe onda Wee Fen GortO00 CAT5419WI-10-T1CT-ND Dual DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 24-SOIC 4.26 3.28 2.95 
1. .00/1, -40-TITR- 7M with 64~ Wi 
CAT9552VI-T2CT-ND 46-Channel |2C Bus LED Driver with CAT5419WI-10-T1TR-ND Dual DPP™ with 64-Taps and 2: Wire Interface 3276.00/2,000 
Programmable Blink Rate NEW!. 1.95 150 1.35 Voltage Supervisors 
CAT9552Y1-T2TR-ND 16-Channel |2C Bus LED Driver with CAT706TVI-GT3CT-ND 104 80 72 
Programmable Blink Rate NEW..... 1500.00/2,000 oO eae AD , i Eee a0 
LDO and Linear Regulators : ‘ 3 ‘ . 
CAT706TZI-GT3TR-ND 1239.00/3,000 
CAT6219-180TD-GT3CT-ND | 1.8V, 500mA CMOS LDO Regulator .TSOT-23-5 65 5045 CAT803STBI-T3CT-ND 2.93V Open-Drain MPU Superviso SOT-23 39 30.27 
CAT6219-180TD-GT3TR-ND 1.8V, 500mA CMOS LDO Regulator . TSOT-23-5 750.00/3,000 CAT803STBI-T13TR-ND 2.93V Open-Drain MPU Superviso OT-23 450.00/3,000 
CAT6219-330TD-GT3CT-ND | 3.3V, 500mA CMOS LDO Regulator . TSOT-23-5 65 50 45 CAT803TTBI-T3CT-ND 3.08V Open-Drain MPU Superviso OT-23 39 POM meer 
CAT6219-330TD-GT3TR-ND | 3.3V, 500mA CMOS LDO Regulator . TSOT-23-5 750.00/3,000 CAT803TTBI-T3TR-ND 3.08V Open-Drain MPU Superviso OT-23 450.00/3,000 
CAT6221-MGTD-GT3CT-ND _| Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. .TSOT-23-6 91.7063 CAT809LSDI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor. 142) 33)) 30 
CAT6221-MGTD-GT3TR-ND | Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. “TSOT-23-6 1050.00/3,000 CATBO9LSDI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CAT6221-SGTD-GT3CT-ND —_| Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. .TSOT-23-6 91 70 63 CATBO9LTBI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 39 307 
CAT6221-SGTD-GT3TR-ND _| Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. _TSOT-23-6 1050.00/3,000 CAT809LTBI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
jai j CAT809SSDI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso AQ 33:30 
Digital Potentiometers CAT809SSDI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CATS22LI-ND Pua 8-Bit OE Ne oud for Prog. oy open CAT809STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso! COON OOM mee7, 
Oltage ani Pplications X 3 3 CAT809STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso! 450.00/3,000 
CATS23LI-ND Dual, 8-Bit DPP™ Configured for Prog. CAT8O9TSDI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso! 2 &) 8 
Voltage and DAG Applications 3.56 2.69 2.37 CAT8O9TSDI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso! 489.00/3,000 
CATS24WI-T2CT-ND Quad, 8-Bit DPP™ Configured for Prog. CAT809TTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 0 By 
Voltage and DAC Applications 5.95 4.58 4.12 CATR09TTBI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
CATS24WI-T2TR-ND Quad, 8-Bit DPP™ Configured for Prog. CATS10LSDI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso a 83 0 
Voltage and DAC Applications... 4576.00/2,000 CAT810LSDI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CAT5110TBI-00-T3CT-ND 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally CAT810LTBI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso So 60 ar 
Prog. with 2-Wire Interface....... 1.07 838.75 CAT810LTBI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor. 450.00/3,000 
CAT5110TBI-00-T3TR-ND 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Diatealy CAT810SSDI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso AQ 3230 
Prog. with 2-Wire Interface... 1239.00/3,000 CAT810SSDI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CAT5110TBI-50-T3CT-ND 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally CAT810STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 39 30.27 
Prog. with 2-Wire Interface... 1.07 83.75 CAT810STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
CAT5110TBI-50-T3TR-ND 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally CAT810TSDI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor. A 3830 
Prog. with 2-Wire Interface 1239.00/3,000 CAT810TSDI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CAT5111VI-10-T3CT-ND 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ with Buffered Wipe! 8SOIGC 270 208 1.87 CATS10TTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso a m0 a 
CAT5111VI-10-T3TR-ND 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ with Buffered Wipe 8-SOIC 2076.00/2,000 CAT810TTBI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
CAT5112VI-10-T3CT-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ with Buffered Wiper 8SOIC 1.95 1.50 1.35 CAT811LTBI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5112VI-10-T3TR-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ with Buffered Wiper 8-SOIC 1500.00/2,000 with Manual Reset 807-143-449 3834 
CAT5113VI-10-T3CT-ND 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ 250 1.93 1.74 CAT811LTBI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5113VI-10-T3TR-ND 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ 1926.00/2,000 with Manual Reset . SOT-143-4 564.00/3,000 
CAT5114VI-10-T3CT-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ .. 182 140 1.26 CAT811STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5114VI-10-T3TR-ND 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ .. 2100.00/3,000 with Manual Reset . SOT-143-4 493834 
Serenata | sa ‘Sitaioas! | Gnimaane — (ctitaiatiggrrsgse==-ostHe4 —setaout 
-00- - -Ohm, 32-Tap ‘00/3, s 00/3, 
CAT5114ZD71-10-GT3CT-ND_| 10k-Ohm, 32-Tap DPP™.. 1.92 1.48 1.33 CAT811TTBI-TSCT-ND ite eat wt Supervisor 50T-143-4 Oe 
CAT5114ZD71-10-GT3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 2214.00/3,000 TE auBV 5 ASP MPU Sinanisor ea : : 
CAT5114ZD71-50-GT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap DPP™ 1.92 148 1.33 eTeThe 08 i 
CAT5114ZD7I-50-GT3TR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap DPP™ 2214.00/3,000 RerenE Tea a ata eset SOT-143-4 564:00/3,000 
CAT5118TBI-00-T3CT-ND 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally elses pane elle 
i : with Manual Reset ... SOT-143-4 AQ 38 34 
Prog. with 2W ie: Intertaes. iy) fs CATS12LTBI-T3TR-ND 4,63V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5118TBI-00-T3TR-ND 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitaly ‘with Manual Reset _80T-143-4 564.00/3,000 
Prog. with 2-Wira Interface... S0T-23-5 1239.00/8,000 CATBT2STBI-TSCT-ND 793V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5118TBI-50-GT3CT-ND — | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally ‘aiitt Maniral Fleset goT-143-4. 49 98 34 
Prog. with 2-Wire Interface.......... S0T-23-5 1.07 8375 CAT812STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor - : ioe 
CATS118TBI-50-GT3TR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally ‘with Maniral Reset SoT-143-4 564.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... sures Heenan) CATS12TTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor 7 Nee 
CAT5119TBI-00-GT3CT-ND | 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally with Manual Reset .S0T-143-4 493834 
Prog. with 2-Wire Interface... 1.07 GR) 7G) CATB12TTBI-T13TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Si i 
CATS119TBI-00-GT3TR-ND | 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally With Mani Reset ce Pencarian 
Prog. with 2-Wire Interface... ee 1239.00/3,000 CAT813TVI-GT3CT-ND 404 80 72 
CAT5119TBI-50-GT3CT-ND 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally CAT813TVI-GT3TR-ND 4200.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... as 1.07 83.75 CAT813TZI-GT3CT-ND 1.04 80 72 
CAT5119TBI-50-GT3TR-ND as Ohm, ioe Malar Digitally serbics rn CAT813TZI-GT3TR-ND 4.65V Supervisor 7200.00/3,000 
Tog. wi ire Interface........... -23- .00/3, CAT823TTDI-GT3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor with WD 
CAT51207BI-10-GT3CT-ND 108 Ohm, 16 Tap MiniPot™ Digi ally sorsae Ae e and Manual Reset 75 58 52 
Tog. wit! ire Interface a -23- 3 he a CAT823TTDI-GT3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor with WD 
CAT5120TBI-10-GT3TR-ND 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally and Manual Reset a 864.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface. ............. SOT-23-6 1125.00/3,000 CAT885ZI-SA-GT3CT-ND Adj., 5-Channel Power Supply Supervisor NEW: 2.24 1.73 1.56 
CAT5121TBI-10-GT3CT-ND. 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally CAT885ZI-SA-GT3TR-ND Adj., 5-Channel Power Supply Supervisor NEW! 2587.50/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... i SOT-23-6 98 715 68 CAT1021WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor with |2C Serial Memory, 
CAT5121TBI-10-GT3TR-ND 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD. 98 75 68 
Prog. with 2-Wire Interface... ee SOT-23-6 1125.00/3,000 CAT1021WI-25-T3TR-ND 2.55V Supervisor with |2C Serial Memory, 
CAT5122TBI-10-GT3CT-ND. 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD. 1125.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface SOT-23-5 98.75 68 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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O nt Reel” MIXED-SIGNAL (Continued) — RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CAT1022WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor with 20 Serial Memory, 

Manual Reset and WD..... 98 15 ~©.68 
CAT1022WI-25-T3TR-ND 2.55V Supervisor with l2C Serial Memory, 

Manual Reset and WD..... 1125.00/3,000 
CAT1023WI-28-T3CT-ND 2.85V Supervisor with 120 Serial Memory, 

Manual Reset and WD..... 98 15 68 
CAT1023WI-28-T3TR-ND. 2.85V Supervisor with 20 Serial Memory, 

Manual Reset and WD..... 1125.00/3,000 
CAT1025WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor with I2C Serial 

Memory, Manual Rese 98 75 68 
CAT1025WI-25-T3TR-ND. 2.55V Supervisor with | 

Memory, Manual Reset... 1125.00/3,000 
CAT1026WI-25-T3CT-ND 2.55V Dual Voltage Supervisor with 

l2C Serial Memory 98 75 68 
CAT1026WI-25-T3TR-ND. 2.55V Dual Voltage Supervisor with 

\2C Serial Memory. 1125.00/3,000 
CAT1027WI-28-T3CT-ND 2.85V Dual Voltage Supervisor with 

l2C Serial Memory. 98 715 68 
CAT1027WI-28-T3TR-ND. 2.85V Dual Voltage Supervisor with 

\2C Serial Memory 1125.00/3,000 


CAT1161WI-42-T3CT-ND 
CAT1161WI-42-T3TR-ND 


4.25V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.25V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 


1:27 298-88; 
1464.00/3,000 


CAT1161WI-45-T3CT-ND 
CAT1161WI-45-T3TR-ND 
CAT1162WI-45-T3CT-ND 


4.5V Supervisor with |2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.5V Supervisor with |2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.5V Supervisor with |2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 


127 298-88; 
1464.00/3,000 
27298) 288; 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CAT24C08WI-GT3TR-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM... 789.00/3,000 
CAT24C08YI-GT3CT-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 68 53 48 
CAT24C08YI-GT3TR-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 789.00/3,000 
CAT24C16LI-G-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM .8-Dip 56 43.38 
CAT24C16WI-GT3CT-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 5 ‘68 enOe 
CAT24C16WI-GT3TR-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 864.00/3,000 
CAT24C16YI-GT3CT-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 15 258) 252) 
CAT24C16YI-GT3TR-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 864.00/3,000 
CAT24C32LI-G-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPRO! 19 60 53 
CAT24C32WI-GT3CT-ND 32-Kb l2C CMOS Serial EEPROM 1.07 63| 5) 
CAT24C32WI-GT3TR-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPROM... 1239.00/3,000 
CAT24C32Y1-GT3CT-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPROM... 1.07 83 75 
CAT24C32Y1-GT3TR-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 1239.00/3,000 
CAT24C64LI-G-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 95 12° 63 
CAT24C64WI-GT3CT-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 130 1.00 .90 
CAT24C64WI-GT3TR-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 1500.00/3,000 
CAT24C64Y1-GT3CT-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 130 1.00 90 
CAT24C64Y1-GT3TR-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 1500.00/3,000 
CAT24C128LI-G-ND 128-Kb 12¢ CMOS Serial EEPROM 1.28 97 = 86. 
CAT24C128WI-GT3CT-ND 128-Kb I2¢ CMOS Serial EEPROM 1.79 1.38 1.24 
CAT24C128WI-GT3TR-ND 128-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 2064.00/3,000 
CAT24C256LI-G-ND 256-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-Dip 1.96 148 1.31 
CAT24C256WI-G-ND 256-Kb 12C CMOS Serial EEPROM NEW: “SOIC 1.91 1.45 1.28 
CAT25C64LI-G-ND 64-Kb SPI Serial CMOS EEPROM.. “Dip 1.08 82) 712 
CAT25C128VI-GT3CT-ND 128-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 1.98 1.53 1.38 
CAT25C128VI-GT3TR-ND 128-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 2289.00/3,000 
CAT25C256LI-G-ND 256-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 2.09 159 1.40 
CAT34C02VP2I-GT4CT-ND 2-Kb |2¢ EEPROM for DDR2 DIMM 

Serial Presence Detect 68 53 48 


CAT34C02VP2I-GT4TR-ND 


2-Kb |2¢ EEPROM for DDR2 DIMM 
Serial Presence Detect 


1052.00/4,000 


CAT1162WI-45-T3TR-ND 
CAT1163WI-30-T3CT-ND 
CAT1163WI-30-T3TR-ND 


4.5V Supervisor with |2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
3V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD.. 
3V Supervisor with l2C Serial Memory, 


1464.00/3,000 
1.27 98 = 88 


CAT34C02YI-G-ND 


CAT93C46VI-GT3CT-ND 
CAT93C46VI-GT3TR-ND 
CAT93C46WI-GT3CT-ND 


2-Kb 120 EEPROM for DDR2 DIMM 

Serial Presence Detect... 
1-Kb Microwire Serial EEPROM. 
1-Kb Microwire Serial EEPROM. 
1-Kb Microwire Serial EEPROM. 


43° 33 
AQ 38 


29 
34 


564.00/3,000 


AQ 38 


34 


CAT93C46WI-GT3TR-ND 


1-Kb Microwire Serial EEPROM. 


564.00/3,000 


CAT93C56LI-G-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM. 43 33.29 
CAT93C56WI-GT3CT-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM. 55 43.39 
CAT93C56WI-GT3TR-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM. 639.00/3,000 

CAT93C66LI-G-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM. A5 34.30 
CAT93C66VI-GT3CT-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM. 59 45 Al 


CAT93C66VI-GT3TR-ND 
CAT93C66WI-GT3CT-ND 
CAT93C66WI-GT3TR-ND 


4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM. 
4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM. 
4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM. 


675.00/3,000 


59 A5 


Al 


675.00/3,000 


CAT93C86LI-G-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM 52 AQ 35 
CAT93C86VI-GT3CT-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM 68 53 48 
CAT93C86VI-GT3TR-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM 789.00/3,000 

CAT25010LI-G-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM A5 34 30 
CAT25010VI-GT3CT-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 59 45 Al 


CAT25010VI-GT3TR-ND 


1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 


675.00/3,000 


CAT25010Y1-GT3CT-ND 
CAT25010YI-GT3TR-ND 


1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 
Kb SPI Serial CMOS EEPROM 


59 A5 


Al 


675.00/3,000 


Precision Reset Controller/WD. 1464.00/3,000 
CAT1232LPV-T3CT-ND 5V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset . 1.14 88 8.79 
CAT1232LPV-T3TR-ND 5V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset. 1314.00/3,000 
CAT1320WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor with l2C Serial 32K Memory 146 1.13 1.02 
CAT1320WI-25-T3TR-ND 2.55V Supervisor with l2C Serial 32K Memory. 1126.00/2,000 
CAT1320WI-28-T3CT-ND 2.85V Supervisor with 12C Serial 32K Memory. 146 1.13 1.02 
CAT1320WI-28-T3TR-ND 2.85V Supervisor with |2C Serial 32K Memory 1126.00/2,000 
CAT1320WI-42-T3CT-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 32K Memory 146 1.13 1.02 
CAT1320WI-42-T3TR-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 32K Memory. 1126.00/2,000 
CAT1640WI-28-T3CT-ND 2.85V Supervisor with |2C Serial 64K Memory. 163 1.25 1.13 
CAT1640WI-28-T3TR-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 64K Memory. 1250.00/2,000 
CAT1640WI-42-T3CT-ND 7.25V Supervisor with 20 Serial 64K Memory 763. 1.25 1.13 
CAT1640WI-42-T3TR-ND 4.25V Supervisor with I2C Serial 64K Memory. 1250.00/2,000 
CAT1641WI-28-T3CT-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 64K Memory. 163 1.25 1.13 
CAT1641WI-28-T3TR-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 64K Memory 1250.00/2,000 
CAT1641WI-42-T3CT-ND 4.25V Supervisor with I2C Serial 64K Memory 1.63 1.25 1.13 
CAT1641WI-42-T3TR-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 64K Memory. 1250.00/2,000 
CAT1832V-GT3CT-ND 3.3V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset.. 1.14 88 79 
CAT1832V-GT3TR-ND 3.3V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset 1314.00/3,000 
CAT130019SWI-GT3CT-ND 2.85V Supervisor with 1-Kb Memory .. 8-SOIC 81 AOSuyeOr 
CAT130019SWI-GT3TR-ND 2.85V Supervisor with 1-Kb Memory .. 8-SOIC 939.00/3,000 
CAT140089SWI-GT3CT-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 8K Memory. 8-SOIC 88 68 61 
CAT140089SWI-GT3TR-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 8K Memory. 8-SOIC 1014.00/3,000 
CAT150049SWI-GT3CT-ND 2.85V Supervisor with 4-Kb SPI Serial Memory.. 8-SOIC 1.01 2101) 00) 
CAT150049SWI-GT3TR-ND 2.85V Supervisor with 4-Kb SPI Serial Memory.. 1164.00/3,000 


1/O Expanders 


CAT9534WI-GT2CT-ND 


8-Bit I2C and SMBus 1/O Port with Interrupt NEWS... 16-SOIC 


1.63 1.25 1:43 


1- 
CAT25020LI-G-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 52 40 35 
CAT25020VI-GT3CT-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 68 53 48 
CAT25020VI-GT3TR-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 789.00/3,000 
CAT25020Y1-GT3CT-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 68 53.48 
CAT25020Y1-GT3TR-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 789.00/3,000 
CAT25040LI-G-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM noo) 2455239) 
CAT25040VI-GT3CT-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78.60.54 
CAT25040VI-GT3TR-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25040Y1-GT3CT-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78 60 54 
CAT25040Y1-GT3TR-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25080LI-G-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 59 45 39 
CAT25080VI-GT3CT-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78 60 54 
CAT25080VI-GT3TR-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25080Y1-GT3CT-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78 60 54 
CAT25080Y1-GT3TR-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25160VI-GT3CT-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPRO! 85 2650) 59 


CAT25160VI-GT3TR-ND 
CAT25160YI-GT3CT-ND 


16-Kb SPI Serial CMOS EEPRO! 
16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM... 


975.00/3,000 


85 65 


159) 


CAT9534WI-GT2TR-ND 8-Bit I2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt NEW... 16-SOIC 1250.00/2,000 
CAT9534YI-GT2CT-ND 8-Bit 2C and SMBus |/O Port w/Interrupt NEW!....16-TSSOP 1.63 1.25 1.13 
CAT9534YI-GT2TR-ND 8-Bit 2C and SMBus 1/0 Port w/Interrupt NEWE....16-TSSOP 1250.00/2,000 
CAT9554AWI-GT2CT-ND 8-Bit I2¢ and SMBus 1/0 Port with Interrupt -16-SOIC 1.63 1.25 1.13 
CAT9554AWI-GT2TR-ND 8-Bit I2¢ and SMBus 1/0 Port with Interrupt -16-SOIC 1250.00/2,000 
CAT9S54AYI-GT2CT-ND 8-Bit 2C and SMBus 1/O Port with Interrupt 6-TSSOP 1.63 1.25 1.13 
CAT9S54AYI-GT2TR-ND 8-Bit 12C and SMBus 1/0 Port with Interrupt. 6-TSSOP 1250.00/2,000 
CAT9554WI-GT2CT-ND 8-Bit I2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt -16-SOIC 1.63 1.25 1.13 
CAT9554WI-GT2TR-ND 8-Bit I2¢ and SMBus 1/0 Port with Interrupt -16-SOIC 1250.00/2,000 
CAT9554Y1-GT2CT-ND 8-Bit I2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt. 6-TSSOP 1.63 1.25 1.13 
CAT9554YI-GT2TR-ND 8-Bit 2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 6-TSSOP 1250.00/2,000 
CAT9555WI-T1CT-ND 16-Bit 12C and SMBus 1/O Port with Interrupt. -24-SOIC 1.95 1.50 1.35 
CAT9555WI-T1TR-ND 16-Bit 12 and SMBus 1/O Port with Interrupt. -24-SOIC 1500.00/2,000 


CAT25160YI-GT3TR-ND 


16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM... 


975.00/3,000 


MEMORY — RoHS Compliant 


CAT25320LI-G-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM -8-Dip 6800 67.59) 
CAT25320VI-GT3CT-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPRO “SOIC 120 93 84 
CAT25320VI-GT3TR-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPRO: “SOIC 1389.00/3,000 
CAT25320Y1-GT3CT-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPRO: 120 93 .84 
CAT25320Y1-GT3TR-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM.. 1389.00/3,000 
Parallel EEPROMs 
CAT28C16ALI-90-ND 16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM . 5.63 4.25 3.75 
CAT28C16AWI-90TCT-ND 16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM . 5.88 453 4.08 


CAT28C16AWI-90TTR-ND 


16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM . 


2263.00/1,000 


CAT28C64BLI-12-ND 64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 3.67 2.78 2.45 
CAT28C64BWI-12TCT-ND 64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 6.95 458 412 
CAT28C64BWI-12TTR-ND 64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 1189.50/500 

CAT28C256H131-12TCT-ND 256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM . 910 7.00 6.30 
CAT28C256H131-12TTR-ND 256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM . 1820.00/500 

CAT28C256LI-12-ND 256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM . i 5.85 442 3.90 
CAT28C512LI-12-ND 512-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM . 32-Dip 17.96 13.57 11.97 

Flash Memory 

CAT28F001LI-12B-ND 1-Mb, 120nS, CMOS Bottom Boot Flash Memory 32-Dip 7.92 5.99 5.28 
CAT28F010LI-12-ND 1-Mb, 120nS, CMOS Flash Memory. 8.21 6.21 548 
CAT28F020LI-12-ND 2-Mb, 120nS, CMOS Flash Memory. 9.65 7.30 6.44 
CAT28F512L1-12-ND 512-Kb, 120nS, CMOS Flash Memory 7.09 5.36 4.73 


Price Each * 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Serial EEPROMs 
CAT24C01LI-G-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM . A3 33.29 
CAT24C01WI-GT3CT-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM . 155) 43.39 
CAT24C01WI-GT3TR-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM . 639.00/3,000 
CAT24C02LI-G-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 3 33 £29. 
CAT24C02WI-GT3CT-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 155) 43.89 
CAT24C02WI-GT3TR-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 639.00/3,000 
CAT24C02YI-GT3CT-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . Ass) 43.39 
CAT24C02YI-GT3TR-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 639.00/3,000 
CAT24C03YI-GT3CT-ND 2-Kb I2C Serial EEPROM 155) 43.39 
CAT24C03YI-GT3TR-ND 2-Kb 2 Serial EEPROM 639.00/3,000 
CAT24C04LI-G-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM . AT 360.82 
CAT24C04Y1-GT3CT-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM . 62 48 43 
CAT24C04Y1-GT3TR-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM . 714.00/3,000 
CAT24C05LI-G-ND 4-Kb l2C Serial EEPROM AT 36 0.32 
CAT24CO5WI-GT3CT-ND 4-Kb l2C Serial EEPROM 62 AB 43 
CAT24CO5WI-GT3TR-ND 4-Kb l2C Serial EEPROM 714.00/3,000 
CAT24CO5YI-GT3CT-ND 4-Kb I2C Serial EEPROM 62 48 43 
CAT24C05YI-GT3TR-ND 4-Kb l2C Serial EEPROM 714.00/3,000 
CAT24CO8LI-G-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM . 52 40.35 
CAT24CO8WI-GT3CT-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 68 53 48 


Description Pkg. 1 25 100 
Buffers 
MPC9448FAR2CT-ND 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer. 6.43 460 4.18 
Clock Generators 
MC88LV926DWR2CT-ND| Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver 9.07 619 5.89 
MC14489BDWR2CT-ND | Multi-Character LED Display/Lamp Driver. 450 289 2.61 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 100 
= - MCZ33990EF-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver* 222 1°36) 1.24 
Digi-Key = Price Each MCZ33998EG-ND Switching Power Supply with Linear Regulator® .. 5.03 354 3.23 
Part No. Description = 125 100 MCZ34670EG-ND IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg.* . 3.33 234 244 
etic it Feommane pone inileert ae pomtor ue oe ae MCZ34670EGR2CT-ND | IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg.* . 3.33 2.40 2.00 
MC3PHACVFAE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller* 1051 870 7.17 Ee SO EGE CTE ENDS, IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg.* - 1915: 00/1,000 
MC13820FCR2CT-ND Low Noise Amp with Bypass Switch 1.30 ‘30 69 MMS08E624ACEW-ND | Integrated Triple High Side Switch with Embedded 
MC33186VW1-ND 20kHz Automotive H-Bridge Driver* .... 764 6.33 5.78 MCU and LIN*....csctntseneeseeereee 5.46 4.52 4.12 
MC33215BE-ND Telephone Line Interface/Speakerphone Circuit*. 650 5.38 4.91 JEM GAH OMe aa Tia High Side Switch with Embedded Bee desaan 
MC33287DWR2CT-ND | Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 286 1.74 1.51 MMSO8E624ACEWR2TR-ND | Integrated Triple High Side Switch with Embedded ‘ ; ‘ 
MC33287DWR2TR-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 1322.00/1,000 ‘cll and jin 9 3701.00/1,000 
MC33289DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads 453 2.91 2.63 : = ae 
MC33289DWR2CT-ND _| Dual High Side Switch for Inductive Load 453 291 263 MM908E625ACEK-ND | Quad H-Bridge with Power Supply* 8.15 675 6.16 
MC33289DWR2TR-ND | Dual High Side Switch for Inductive Load: 2349.00/1,000 MM908E626AVEK-ND Stepper Motor Driver with Embedded MCU and LIN* .. 8.51 7.05 6.43 
MC33385VW-ND Automotive Quad Low-Side Driver* 10.38 7.42 6.74 MPC17550EVELCT-ND | Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 
MC33389CDWR2CT-ND | System Base Chip with CAN 911 622 5.92 Converter 5.60 340 3.25 
MC33389CDWR2TR-ND | System Base Chip with CAI 6178.00/1,000 MPC17550EVELTR-ND | Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 
MC33389DDWR2CT-ND | System Base Chip with CAI 911 6.22 5.92 Converter ss 5626.00/2,000 
MC33389DDWR2TR-ND | System Base Chip with CAI 6178.00/1,000 MW4IC2230GNBRICT-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33390DR2CT-ND Class-B Serial Transceiver. 2.50 1.61 1.45 Power Amp 10-272 46.44 38.68 36.39 
MC33390DR2TR-ND Class-B Serial Transceiver. 3140.00/2,500 MW4IC2230GNBR1TR-ND | 2110-2170MHz, 
MC33399DR2CT-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 1.53 94 81 Power Amp... 20858.40/500 
MC33399DR2TR-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 1720.00/2,500 MW4IC2230NBR1CT-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideb: grated 
MC33486ADH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Applications* ....20-HSOP 9.30 7.70 6.04 Power Amp .T0-272 46.44 38.68 36.39 
MC33882VW-ND 6-Output Low Side Switch* 2 616 5.10 4.65 MW4IC2230NBRITR-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33880DWB-ND 8-Output Hardware Configurable High-Side/Low-Side Power Amp... 20858.40/500 
Switch with SPI 553 3.36 3.21 MWIC930GNRICT-ND | 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33883DWR2CT-ND | H-Bridge Gate Driver IC. 20-SOIC 5.10 3.27 2.96 Power Amp... 37.02 28.13 27.35 
MC33883DWR2TR-ND | H-Bridge Gate Driver IC. 20-SOIC 2648.00/1,000 MWIC930GNR1TR-ND | 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33886VW-ND 5.2A Output H-Bridge* . 20-HSOP 5.38 3.78 3.45 Power Amp... 15225.72/500 
MC33887DWB-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedbac 54-SOIC 5.08 3.08 2.94 MWIC930NR1CT-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33887VW-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 20-HSOP 5.83 410 3.74 Power Amp... 36.95 28.08 27.30 
MC33887VWR2-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 20-HSOP 2621.25/750 MWIC930NR1TR-NO | 746-960MHz, 30W. 26-28V, AF LDMOS Wideband Integrated 
MC33888FB-ND Quad High Side and Octal Low Side Switch . 4-QFP 10.09 7.64 7.27 Power Amp... T0-272 45225.72/500 
MC33972EW-ND Multiple Switch Detection Interface* ... 480 3.08 2.79 KIT33291 DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33291 So SS 
oo! Aaa wo 210001, | -aesnoWRENE ND Eaton tor nsSED = 
MC33897EFR2CT-ND | Single-Wire CAN Transceiver 280 171 148 KITSSBB6DHEVE:NDI | Evaluation Kit for MC33886 a 
MC33989DW-ND System Base Chip with High Speed CA\ 620 376 3.60 - 
MC33990D-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver. 263 1.69 1.53 eZ. 2 " 
MC33990DR2CT-ND —_| Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver. 263 1.69 1.53 =" freescale DISPLAY DRIVERS — RoHs Compliant 
MC33990DR2TR-ND Enhanced Class BJ1850 Serial Transceiver. 3297.50/2,500 Digi-Key Price Each 
MGEEGEERHD ——16-Ouput Sich th SP Coral™-- ewer | we peel see ae 
- -Output Switch wi ‘ontro| i i fi a . 
Mc33997DW-ND Switching Power Supply with Linear Regulato 613 372 3.55 MC14489BDWE-ND | 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 5.00 3.52 3.21 
MC33999EK-ND 46-Output Switch with SPI and PWM Control* 849 7.03 6.42 MC14489BPE-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 450 317 2.89 
MC34712EP-ND 3A, 1MHz Fully Integrated DDR Switch-Mode Power 
Supply* pee) filed) 2 = 
MC34713EP-ND SA, MHz Fully Integrated Switch-Mode Power Supply* 253 1.78 1.62 +" freescale” MEMORY — Ros Compliant 
MC34716EP-ND 1MHz Dual Switch-Mode DDR Power Supply* 3.43 2.41 2.06 ae = r 
MC34717EP-ND 5A, 1MHz Fully Integrated Dual Switch-Mode Power Digi-Key oe Price Each 
Supply* 262 241 2.20 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC34923EG-ND Full-Bridge PWM Motor Driver* 603 499 456 MROA16AYS35-ND 1MB Standalone MRAM. 4-TSOP 12.22 10.23 9.19 
MC34923EGR2CT-ND — | Full-Bridge PWM Motor Driver* 603 5.12 426 
MC34923EGR2TR-ND | Full-Bridge PWM Motor Driver* 4090.00/1,000 “to 
MC34940EG-ND Electric Field Imaging Device* ... 258 1.81 1.66 = freescale” MICROPROCESSORS — RoHS Compliant 
MCZ33285EF-ND Dual High-Side TMOS Driver* ... 243 148 1.28 Sea 
MCZ33287EG-ND Contact Monitoring/Dual Low-Side Protecte 3.26 1.99 1.72 Digi-Key Pest Price Each & 
MCZ33290EF-ND ISO K Line Serial Link Interface 166. «94 «87 Part No. Description Pkg. 25 00) 
MCZ33290EFR2CT-ND | ISO K Line Serial Link Interface* .. 166 87 79 MC812A4CPVE8-ND 16-Bit Microprocessor 20.64 18.95 17.29 
MCZ33290EFR2TR-ND | ISO K Line Serial Link Interface* 1590.00/2,500 MSC7110VM800-ND 16-Bit DSP Processor 26.67 20.92 19.71 
MCZ33291EG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface |/ 485 2.95 2.81 MSC7115VM800-ND 16-Bit DSP Processor 
MCZ33291LEG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0 448 2.72 2.60 
MCZ33291LEGR2CT-ND | 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0*... 448 287 2.60 
MCZ33291LEGR2TR-ND | 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface I/0*.. 2323.00/1,000 
MCZ33298EG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0*... 6.50 4.57 3.77 
MCZ33399EF-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) 159 90 83 Digi-Key Price Each + 
MCZ33399EFR2CT-ND | Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) * 1.35 83.76 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NCE” | crane iat enim” eae yf gy | MAGETSURTTID| te uci ih 
MCZ33689DEW-ND —_| System Basis Chip with LIN Transceiver* .. ee ee | a Pu toned vir auchontans igh jae 
MCZ33742EG-ND System Basis Chip with Enhanced High Speed Integration Modulator IC 225 138 1.19 
ver* 
CAN Transceiver®........ : 3.73 2.62 2.39 MC44BC375UEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High 
MCZ33742SEG-ND System Basis Chip with Enhanced High Speed Integration Modulator IC a 2531.10/2,500 
Moaaracectnn Pa aoa ea nines Si BUR ae MC44BS374T1EFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
Frequency Spreading®.... 7.47 619 5.65 Modulator ..... ae Ae 3.63 2.33 2.10 
MCZ33790EG-ND 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* . 16-SOIC 423 257 2.45 MC44BS374T1EFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33790EGR2CT-ND | 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* . 16S0I0 4233.05. 2.45 Modulator. 4553.00/2,500 
MCZ33790EGR2TR-ND | 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* . 16-SOIC 2434.00/1,000 
MCZ33793EF-ND DSI Sensor Interface* 16-SOIC 283 1.99 1.82 = 
MCZ33793EFR2CT-ND | DSI Sensor Interface* 16-SOIC 283 1.82 1.70 > freescale” 
MCZ33793EFR2TR-ND _| DSI Sensor Interface* 16-SOIC 4082.50/2,500 Digi-Key BIBER PrEaIERENTE 
MCZ33797EK-ND 4-Channel Squib Driver IC 32-S0IC 5.68 3.99 3.64 a 
MCZ33879AEK-ND Configurable Octal Serial Switch*. 32-S0IC 5.18 364 3.32 ariiNos Desenpiion = Eig fi) if) 
MCZ33879AEKR2CT-ND | Configurable Octal Serial Switch. 32-SOIC 5.18 3.73 3.11 Frequency Conversion 
Aah ronal tne Bet Switch*. Sa 5 Beer i MC13770FCCT-ND RF LNA Down Converter 5.75 3.49 3.34 
5 |-Briage Gate Driver on x i 5 Me = 
MCZ33884EG-ND Switch Monitor Interface* 2a-S0I0 275 194 1.77 TE Ped pzecivers/Transm ters ee 
MCZ33887EK-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 54-SOIC 3.68 2.59 2.36 Wer E ‘ : : 
MCZ33887EKR2CT-ND | 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 368 2.65 2.21 MC33591FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 4998.00/2,000 
MCZ33887EKR2TR-ND | 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 2117.00/1,000 MC33592FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 4.98 3.02 2.89 
MCZ33889BEG-ND System Basis Chip with Low Speed Fault Tolerant MC33592FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 4998.00/2,000 
CAN Interface* 498 350 319 MC33594FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6.00 3.64 3.48 
MCZ33880DEG-ND System Basis Chip with Low Speed Fault Tolerant MC33594FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6028.00/2,000 
CAN Interface* 4.98 3.50 3.19 MC33596FCE-ND PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer 
MCZ33897AEF-ND Single Wire CAN Transceiver 14-SOIC 237 145 1.25 Applications* ... 3.43 241 2.20 
MCZ33897EF-ND Single Wire CAN Transceiver 14-SOIC 237 145 1.25 MC33596FJE-ND PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer 
MCZ33970EG-ND Dual Gauge Driver Integrated Circuit* . 24-SOIC 3.33 2.34 2.14 Applications * iat 274 252 2.30 
MCZ33970EGR2CT-ND | Dual Gauge Driver Integrated Circuit* . 24-SOIC 3.33 2.40 2.00 MC33696FCE-ND PLL Tuned UHF Transceiver for Data Tr 
MCZ33970EGR2TR-ND | Dual Gauge Driver Integrated Circuit* . 24-SOIC 1915.00/1,000 Applications* on 3.68 259 2.36 
MCZ33976EG-ND Dual Gauge Driver with Config. Response Time* 3155) 2150) 62.28 MC33696FJE-ND PLL Tuned UHF Transceiver for Data Tr: 
MCZ33977EG-ND Single Gauge Driver* 298 210 1.91 Applications* 3.88 2.73 2.49 
MCZ33989EG-ND System Basis Chip wit 453 3.18 2.91 


* RoHS Compliant 
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SMOKE DETECTION 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 100 
MC145012DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 .... 2.58 1.66 1.50 


Digi-Key 


Price Each + 


Part No. Description Pkg. if 25 100 
MC145484DT-ND 5V PCM Codec-Filter. .20-TSSOP 3.38 2.17 1.96 
MC145484SDCT-ND 5V PCM Codec-Filter. 3.50 2.25 2.03 
MCZ33390EF-ND Class B Serial Transceiver 2:89) 1.76) 1,52 


EMBEDDED INTEL 
ARCHITECTURE ROPROCESSORS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
A80C186ECI 802919-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
5V, Extended Temperature............ 132-CPGA 62.32 49.20 42.64 
SB80C186EC13 808819-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
5V, Extended Temperature............ 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
SB80C186XL12 808823-ND 12MHz, 16-Bit, 800186XL 
Microprocessor, 5V. ake hes aloe 
TR80C186XL12 803091-ND 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
5V, Extended Temperature 35.28 27.89 22.68 
TN80L186EA13 806072-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EA E 
MPU, 3V, Extended Temp. ............. 68-PLCC 1481 11.66 882 
S80L186EB16 806099-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ............ 80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
SB80L186EB13 808880-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ............. 80-SQFP 11.87 935 7.07 
YW80L186EB13 864163-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp.*........... 80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
SB80L186EB16 806105-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ............. 80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
KU80L186EC13 806111-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ............. 100-QFP 21.15 16.65 12.60 
S80L186EC16 808881-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. .......... 100-MQFP = 20.70 16.30 12.34 
SB80L186EC13 809626-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
EG80C188EB25 864094-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188EB MPU, 
5V, Extended Temperature®.......... 80-MQFP 1821 1434 10.85 
SB80C188EC13 803618-ND 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
5V, Extended Temperature............ 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
YW80C188EC20 864139-ND 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
5V, Extended Temperature*.........100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
A80C188XL25 803884-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 5V...68-PGA 42.00 33.20 27.00 
$800188XL12 803759-ND 12MHz, 16-Bit, 800188XL 
11.69 935 617 
$80C0188XL25 808831-ND 
11.69 935 6.17 
SB80C188XL12 803769-ND 12MHz, 16-Bit, 800188XL 
MPU, 5V 13.04 10.27 7.77 
N80L188EB16 806163-ND 16MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ............. 84-PLCC 16.22 1277 9.66 
SB80L188EC13 806197-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP 15.44 12.21 9.93 
SB80L188EC16 809627-ND 16MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP 15.44 12.21 9.93 
TS80L188EC13 808882-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. 100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
NG88C0196EC40 859794-ND 40MHz, 16-Bit MCU with 25¢ 
Chip Flash Memory ... 132-QFP 23.10 18.26 14.85 
TG88C0196EC40 859797-ND 40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on Chip 
Flash Memory Ext. Temp................ 132-QFP 24.26 19.18 15.60 
A80386DX16 807050-ND 16MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX20 807066-ND 20MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX25 807094-ND 25MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
NG80386DX20 807082-ND 20Mbz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
NG80386DX25 807111-ND 25MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
NG80386DX33 807141-ND 33MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
KU80386SXTA25 800169-ND 25MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature.......... 100-QFP 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA33 800175-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature.......... 100-QFP 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA40 800183-ND 40MHZz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature.......... 100-QFP 15.04 11.84 8.96 
NG80386SX33 800353-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V. 100-QFP 12.22 9.62 7.28 
NG80386SXLP20 800112-ND 20Mbz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V. 100-QFP 15.28 12.03 9.10 
NG80386SXLP25 800134-ND 25MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V. 100-QFP 12.22 9.62 7.28 
NG80386SXLP33 800149-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V. 100-QFP 12.22 9.62 7.28 
A80486DX2SA50SX912 800940-ND 50MHz, 32-Bit, 486DX2 
MPU, 5.0V 68-PGA 54.15 42.75 37.05 
SB80486DX2SC50SX920 | 800952-ND 50MHz, 32-Bit, 
MPU, 3.3V. 208-SQFP 38.05 30.08 24.47 
FA80486GXSF33 801241-ND 33MHz, 32-Bit, 486GX 
MPU, 3.3V.. -176-TOFP = =33.08 26.15 21.27 
A80486SXSA33SX931 801301-ND 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....168-PGA 66.50 52.50 45.50 
KC80524KX366128SL3C7 | 822451-ND 366MHz, LP Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.6V.... ..615-BGA 108.90 95.70 84.15 
KC80526LY400128SL4J8 | 830981-ND 400MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.3V.... .-495-BGA 91.20 72.00 62.40 
KC80526LY400128SL544 | 833480-ND 400MHz, Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.35V 495-BGA 85.50 67.50 58.50 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
RB80526RX733128SL52Y | 833440-ND 733Mkz, Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.7V ...870-FC-PGA 66.50 52.50 45.50 
RB80526RY850128SL54Q | 833470-ND 850Mkz, Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.75V. 66.50 52.50 45.50 
LF80538KF0281M 884318-ND 1.66GHz Celeron Processor for 
Embedded Computing* 132.00 116.00 102.00 
RK80532RC041128SL6VR | 852181-ND 2GHz Celeron Processo 57.00 45.00 39.00 
HH80557RG041512 886890-ND 2GHz Celeron Processor* 76.00 60.00 52.00 
LE80536VC001512 871728-ND 1GHz Celeron M ULV Processor’ '79-BGA 113.85 100.05 87.98 
LE80538VE0041M 883549-ND 
199.50 187.50 180.00 
LE80535NC013512 870148-ND 1.3GHz Celeron M Proc.* 85.50 67.50 58.50 
LE80536NC0211M 872115-ND 1.5GHz Celeron M Proc.* 107.25 94.25 82.88 
LE80538NE0361M 884036-ND 
132.00 116.00 102.00 
LF80538NE0361M 883490-ND 1.86GHz Celeron M Proc. 533MHz Bus, 
1Mb L2 Cache* 478-BGA 132.00 116.00 102.00 
GC80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND 166MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.8V, Low Power........ 352-BGA 76.00 60.00 52.00 
GC80503CSM66166SL388 | 821225-ND 166MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.9V 76.00 60.00 52.00 
KC80526LY400256SL546 | 833482-ND 400MHz, LP Pentium III, 100MHz 
Bus, 256K L2 Cache, 1.35V............ 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY600256S L5BT | 834318-ND 600Mkz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V.............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY700256S L4ZM | 833747-ND 700Mkz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V.............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY850256S L4Z2 | 833400-ND 850Mkz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V.............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PZ001256SL52R | 833416-ND 1.0GHz, Pentium III, 100IMHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V. ..370-PGA 132.00 116.00 102.00 
RB80526PY001256S L5QV | 836655-ND 1.0GHz, Pentium III, 100MHz 
Bus, 256K L2 Cache, 1.75V......370-FC-PGA 132.00 116.00 102.00 
RJ80530KZ933512S L69K | 849162-ND 933MHz, Pentium III, 133MHz 
Bus, 512K L2 Cache, 1.15V....470-FC-BGA 269.99 253.75 243.60 
RH80532GC029512SL6V6 | 852229-ND 1.7GHz, Pentium 4... 478-MFC-PGA 220.78 207.50 199.20 
RK80532PE056512S L6PC | 850158-ND 2.4GHz, Pentium 4, 400MHz Bus, 
512K L2 Cache, 1.5V .478-FC-BGA 107.25 94.25 82.88 
RK80532PC064512SL6PP | 850365-ND 2.6GHz, Pentium 4, Front Side Bus, 
478-FC-PGA2 107.25 94.25 82.88 
NE80546PG0801M 872636-ND 3GHz, Pentium 4, 800MHz Bus, with 
Hyper Threading* ..478-PGA 107.25 94.25 82.88 
HH80547PG0961MM 880712-ND 3.4GHz, Pentium 4, 800MHz Bus, 
with Hyper Threading .. 75-LGA 144.97 133.53 130.80 
RJ80535LC0051MSL6NC | 851287-ND 1.1GHz, Pentium M.. -MFC-PGA 337.82 317.50 304.80 
RH80532GC029512S L6FG | 848089-ND 1.7GHz, Pentium 4 Mobile, 400MHz 
Bus, 512K L2 Cache, 1.3V.. 220.78 207.50 199.20 
RK80532EC025512SL6XK | 852509-ND 1.6GHz, Xeon LV. 266.00 250.00 240.00 
RK80532EC041512SL6XL | 852510-ND 2Gkz, Xeon L 272.65 256.25 246.00 
RK80532KE056512SL73L_ | 854163-ND 2.4GHz, Xeon 258.02 242.50 232.80 
NE80546EG0721M 873425-ND 2.8GHz, Xeon 64-Bit, LV* 335.16 315.00 302.40 
NE80546KG0881M 872548-ND 3.2GHz, Xeon 64-Bit*.. 408.31 383.75 368.40 
ated) STRONG ARM® 
Ge PROCESSOR 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
21281DB 821351-ND 166MHz, Strong Arm 
SA-110 Microprocessor...............144-TQFP 30.98 24.49 19.92 
(inte! NETWORK PROCESSORS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description 10 100 
GCIXP1200EB 829764-ND 2V, 200MHz, Network Processor.. 251.90 236.75 227.28 
GCIXP1200FC 833956-ND 2\V, 232MHz, Network Processor. 338.09 317.75 305.04 
GCIXP1200GA 839427-ND 2\V, 166MHz, Network Processor. 192.32 180.75 173.52 
GCIXP1200GB 839428-ND 2\V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 227.28 
GCIXP1200GC 839429-ND 2V, 232MHz, Network Processor.. 338.09 317.75 305.04 
GCIXP1240AA 837150-ND 2V, 166MHz, Network Processor 
with CRC Support 432-BGA 258.55 243.00 233.28 
GCIXP1240AB 837151-ND 2V, 200MHz, Network Processor 
with CRC Support 432-BGA 318.27 299.13 287.16 
GCIXP1250BA 837411-ND 2V, 166MHz, Network Processor 
with CRC and ECC Support............520-BGA 271.85 255.50 245.28 
GCIXP1250BB 837412-ND 2V, 200MHz, Network Processor 
with CRC and ECC Support............520-BGA 331.44 311.50 299.04 
GCIXP1250BC 837414-ND 2V, 232MHz, Network Processor 
with CRC and ECC Support............520-BGA 417.62 392.50 376.80 
NHIXP430AC 885691-ND 400MHz IXP430 Network 
Processor* ..... 460-BGA 2249 17.78 14.46 
NHIXP430ACT 893005-ND 400MHz IXP430 Network 
Processor* 60-BGA 26.65 21.07 17.14 
NHIXP430AD 885692-ND 533MHz IXP4: 
Processor* .... 460-BGA 34.78 27.49 22.36 
NHIXP430AE 885693-ND 667MHz IXP430 Network 
Processor* ..... 460-BGA 40.57 32.08 26.09 


oO PROCESSORS 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No Part No. Description Pkg. 1 10 100 
GC80303 S L57T 833962-ND 100MHz, 3.3V, 1/0 Processor, 

64-Bit PCI-PCI Bridge... 540-BGA 126.06 110.78 97.41 
GC80960RM100SL3YZ 827794-ND 100MHz, 3.3V, I/O Processor, 

32-Bit PCI-PCI Bridge... 540-BGA 102.00 89.64 78.83 
* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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MCS® 51 
MICROCONTROLLERS 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 10 100 
N80C51RA24 804579-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MCU.... 18.98 15.18 10.01 
EE87C51RB1 864637-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP 
EPROM? ... 935 748 4.93 
$80C51RA1 804523-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MCU. 9.20 7.36 4.37 
$80051RA24 804592-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MCU. 6.33 6.06 3.34 
TS80C51RA1 804534-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MCU Ext. Tem| 6.74 539 3.56 
TS80C51RA24 804603-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MCU Ext. Temp....44-MQFP 6.74 539 3.56 
TS87C51FA1SF76 811518-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP 
EPROM MCU, Extended Temp. ........ 44-QFP 8.11 649 4.28 
QX87C51FC20 863910-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
Automotive* . 44-PLCC 21.02, 16.62 13.52 
EE87C51RA24 864004-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU*......44-PLCC 8.25 660 4.35 
$87C51FA1SF76 804439-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 4-MQFP 7.70 6.16 4.06 
$87C51FA24SF76 810749-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 4-MQFP 7.70 6.16 4.06 
$87C51FB24SF76 811017-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4-MQFP 7.05 555 4.20 
$87C51FB33SF76 811019-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, +. 44-MQFP 7.76 (6.11 4.62 
$87C51FC1SF76 806104-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, ..44-MQFP 7.99 6.29 4.76 
$87C51FC24SF76 811081-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4-MQFP 7.99 6.29 4.76 
$87C51RA24 807154-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 4-MQFP He05i 515500) 4:20) 
$87C51RB1 807279-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.99 6.29 4.76 
$87C51RB24 807314-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.99 6.29 4.76 
$87C51RC1 800221-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 8.93 7.03 5.32 
$87C51RC24 800375-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 8.93 7.03 5.32 
TS87C51FA24SF76 810982-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Extended Temperature 8.11 6.49 4.28 
TS87C51FB1SF76 812058-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP 
Extended Temperature 740 583 4.41 
TS87C51RA1 807033-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Extended Temperature 740 583 4.41 
TS87C51RA24 807166-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Extended Temperature 740 583 4.41 
TS87C51RB1 807285-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
Extended Temperature 8.34 657 4.97 
TS87C51RC24 800417-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
Extended Temperature 9.28 7.31 5153) 
$87C521SF76 810770-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 5.78 462 3.05 
EN87C521SF76 864926-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Extended Temperature*... 9.00 7.20 4.50 
TN87C5224SF76 819853-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Extended Temperature i GO oe e495 27, 
AN87C54F8 821116-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
Automotive 1452 11.44 8.66 
N87C5424SF76 810720-ND 5V, 24MHz, 8-Bit 7.70 6.16 4.06 
N87C5433SF76 810721-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 7.24 5.70 4.32 
$87C541SF76 810369-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 7.70 6.16 4.06 
$8705424SF76 810712-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 7.70 6.16 4.06 
N87C581SF76 810724-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 6.11 4.81 3.64 
N87C5833SF76 810725-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 6.72 530 4.01 
P87C581SF76 823402-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 6.11 4.81 3.64 
P87C5820SF76 810728-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 6.11 4.81 3.64 
P87C5833SF76 810729-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 6.72 530 4.01 
$87C581SF76 810734-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 6.11 4.81 3.64 
(intel MCS® 96 
and MICROCONTROLLERS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No Part No. Description Pkg. u 10 100 
$80C196KC20 804117-ND 5V, 20MHz, 16-Bit High Speed 
In/Out MCU 14.34 11.29 8.54 
$80C196NU40 804302-ND 5V, 40MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MCU. 18.80 14.80 11.20 
SB80C196NP25 804256-ND 5V, 25MHz, 16-Bit Evel 
Processor Array MCU. 17.63 13.88 10.50 
AN87C196JRF8 821035-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, 
Automotive 19.98 15.73 11.90 
AN87C196JTWB20 828470-ND 5V, 20MHz, 1 : 
Automotive asi ae 21.15 16.65 12.60 
AN87C196JV20F8 821068-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 48K OTP MCU, 
Automotive athe 25.20 19.92 16.20 
AN87C196LA20F8 821030-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 24K OTP MI 
Automotive aie 33.62 26.58 21.62 
$87C196KD 802861-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU. 25.31 20.01 16.27 
U87C196MC 803558-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU..... 18.90 14.94 12.15 
Otel) MCS® 251 
(ated... MICROPROCESSORS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No Part No. Description Pkg. 1 10 100 
P80C251T024 816704-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MCU, 
512K Register RAM 7.70 6.16 4.06 
TP80C251TQ24 816718-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MCU, 
512K Register RAM, Ext. Temp. 8.11 6.49 4.28 
P87C251SQ16 804066-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU Sf2 (6:87 16:20) 
TP87C251SP16 804036-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
OTP MCU, Extended Temp. 8.41 6.63 5.02 
TP87C251S016 804103-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 


OTP MCU, Extended Temp. 


9.07 715 5.41 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
A80960CA16 802846-ND 16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 

with DMA, 1K Cache* 168-PGA 64.85 51.20 44.37 
A80960CF25 803021-ND 25Mkz, i960CF, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache* 168-PGA 86.60 68.37 59.26 
A80960CF33 803084-ND 33MHz, i960CF, 32-Bit MPU 


with DMA, 4K Cache* 168-PGA 


89.78 78.90 69.38 


Intel Digi-Key Price Each *& 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
A80960CF40 803133-ND 40Mbz, i960CF, 32-Bit MPU 
with DMA, 4K Cache* 168-PGA 111.47 97.97 86.14 
A80960HA33SL2GY 813629-ND 33MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache. 168-PGA 87.06 68.73 59.57 
A80960HD50SL2GH 815231-ND 50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache.. 85.19 74.87 65.83 
A80960HT75SL2GP 814114-ND 75Mbz, i960HT, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache 168-PGA 103.08 90.59 78.09 
A80960JA3V25 819528-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cache... 132-PGA 48.09 37.97 32.91 
A80960JA3V33 819529-ND 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cache* 32-PGA 57.00 45.00 39.00 
A80960JD3V33 819533-ND 33Mbz, i960JD, 32-Bit MPU, 16MHz 
Bus, 3.3V, 4K Cache* .... 66.50 52.50 45.50 
A80960JD3V50 819536-ND 50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 74.18 58.56 50.76 
A80960JD3V66 819538-ND 66Mbz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache* .... 83.60 66.00 57.20 
A80960JF3V25 819540-ND 25MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache* .... 132-PGA 66.50 52.50 45.50 
A80960KA16 803435-ND 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache*.... 132-PGA 4830 3818 31.05 
A80960KB16 803496-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache... 132-PGA 42.69 33.75 27.45 
A80960KB20 803516-ND 20Mbz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache* 132-PGA 53.97 42.67 34.70 
FC80960HA25SL2GU 813626-ND 25MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache. 208-QFP 65.74 51.90 44.98 
FC80960HA33SL2GV 813627-ND 33MHz, i960HA, 32-Bi 
3.3V, 16K Cache.. 208-QFP 73.66 58.16 50.41 
FC80960HA40SL2GW 813625-ND 40Mbz, i960HA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache.. 208-QFP 977.12 60.89 52.77 
FC80960HD32SL2GL 815243-ND 32Mbz, i960HD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache. 208-QFP 78.36 61.86 53.62 
FC80960HD50SL2GM 815241-ND 50Mbz, i960HD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache. 208-QFP 83.89 66.23 57.40 
UG80960HD66SL2GN 864025-ND 66Mbz, i960HD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache* ...208-SQFP 84.86 74.58 65.58 
FC80960HT75SL2GT 815234-ND 75Mbz, i960HT, 32-Bit 
3.3V, 16K Cache 208-QFP 89.45 78.61 69.12 
GD80960JA25 820061-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cache... 196-BGA 28.41 2246 18.27 
GD80960JF33 819771-ND 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 196-BGA 44.75 35.38 28.77 
KU80960CA16 802858-ND 16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
with DMA, 1K Cache. 196-QFP 71.69 56.68 46.09 
KU80960CF25 803044-ND 25Mbz, i960CF, 32-Bit MPU 
with DMA, 4K Cache. 196-QFP 70.78 55.88 48.43 
KU80960CF33 803114-ND 33MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
with DMA, 4K Cache. 85.37 67.40 58.41 
N80960SA10 803819-ND 10MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache............. 19.98 15.73 11.90 
N80960SA16 803825-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cachi 4-PLCC 21.15 16.72 13.60 
N80960SA20 803859CT-ND | 20MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 5V......84-PLCC 22.74 17.98 14.63 
NG80960JA3V25 819545-ND 25Mbz, i960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cache... 28.41 22.46 18.27 
NG80960JA3V33 819546-ND 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cachi 32-QFP_ 35.47 28.04 22.81 
NG80960JC33 820340-ND 33MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
16MHz Bus, 16K Cache ...132-PQFP 55.23 43.66 35.51 
NG80960JC66 820343-ND 66Mbz, i960JC, 32-Bit MPU, 
33MHz Bus, 16K Cache ...132-PQFP 32.30 25.50 22.10 
NG80960JC50 820342-ND 50Mbz, i960JC, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache 132-QFP 30.40 24.00 20.80 
NG80960JD3V40 819550-ND 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 132-QFP 48.66 38.42 33.30 
NG80960JD3V50 819551-ND 50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 132-PGA 53.92 42.57 36.90 
NG80960JD3V66 819553-ND 66Mbz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 132-QFP 59.76 47.18 40.89 
NG80960JF3V25 819556-ND 25MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 132-QFP 37.42 29.59 24.06 
NG80960JS25 820348-ND 25Mbz, i960JS, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache. 32-QFP 24.15 19.09 15.53 
NG80960JS33 820349-ND 33MHz, i960JS, 32. 
3.3V, 16K Cache. 132-QFP 31.50 24.90 20.25 
NG80960JT100 818018-ND 100Mbz, i960JT, 32- 
3.3V, 16K Cache. 132-QFP 36.10 28.50 24.70 
NG80960KA16 803445-ND 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache... 132-QFP 22.34 17.67 14.37 
NG80960KA20 803464-ND 20Mkz, i960KA, 32-Bi 
512 Byte Cache ... 132-QFP 26.12 20.65 16.80 
NG80960KB16 803504-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache... 132-QFP 24.55 19.41 15.79 
NG80960KB20 803523-ND 20Mbz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache .. 132-QFP 27.43 21.68 17.64 
NG80960KB25 803540-ND 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache............. 30.53 24.14 19.63 
S80960SA16 803843-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cachi .80-MQFP 22.24 17.58 14.30 
TA80960KA20 803470-ND 20Mbz, i960KA, i , 
Byte Cache, Extended Temp.* ....... 132-PGA 46.18 36.51 29.69 
TA80960KB16 803510-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp. .. 47.38 37.45 30.46 
TA80960KB20 803529-ND 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp.* ....... 132-PGA 50.17 39.66 32.26 
TG80960JA3V25 819558-ND 25Mbz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, 
2K Cache, Extended Temp. eal 30.85 24.39 19.84 
TG80960JC66 826102-ND 66Mbz, i960JC, 32-Bit MPU, 
16K Cache Hh 36.10 28.50 24.70 
TG80960JS25 824382-ND 25Mbz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp............1 26.04 20.59 16.74 
TG80960JS33 825153-ND 33Mbz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp............1 33.60 26.56 21.60 
TG80960KA20 803479-ND 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp. .. 27.43 21.68 17.64 
* RoHS Compliant (Continued) 
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i960 MICROPROCESSORS (Continued) (inteD.. pononcens 
Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TN80960SA16 803846-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 HBLXT9863HCB3834131 | 834131-ND | 6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
Byte Cache, Extended Temp........... 84-PLCC 24.95 19.73 16.04 Ethernet Repeater...............--see 208-HQFP = 21.86 17.29 14.06 
TN80960SB16 803896-ND | 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 512 SLXT914Q6.64 831524-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
Byte Cache, Extended Temp...........84-PLCC 27.92 21.98 16.64 Repeater (IRB, AU!) 100-OFP 14.36 11.31 8.56 
imeD CONTROLLERS TELECOM 
Ge (PCI/ LAN / WAN / CAN) = BROADBAND 
Intel Digi-Key Price Each + Intel Digi-Key rs Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 10__—100 
5 FLIXF6151BEA2834984 | 834984-ND 28 T1/E1 Mappet........... 52-BGA 79.14 74.38 71.40 
EPB2562ET 863275-ND) | Platform LAN Connect (PLC) IXF6401BEC7A1835148 |835148-ND _| Broadband Access Processo 52-BGA 274.65 25813 247.80 
Controller* 6.16 493 3.25 
FW82439HXSU115 807787CT-ND |82439HX System Controller 
(MHXC) 26.00 21.58 17.55 
GD82550EYSL4MJ 830751-ND Fast Ethernet Multifunction BRIDGE CONTROLLERS 
PCl/Cardbus Controller .... 33.43 26.43 21.50 Intel Digi-Key Price Each + 
GD82559ERSL3DG 825111-ND Fast Ethernet Multifunction Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
PCI/Cardbus Controller .... 18.31 1442 10.91 GD31244SL786 856145-ND 
GD82559SL3HD 822772-ND Fast Ethernet Multifunction 256-LPBGA 35.91 28.39 23.09 
PCI/Cardbus Controller .... 35.72 28.24 22.97 NQ41210SL7JE 860909-ND Serial to Parallel, 64-Bit Transparent, 
KU82596CA25SZ716 806726-ND __|25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 33.60 26.56 21.60 PCI Express to PCI X 
KU82596DX25SZ714 806807-ND | 25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 39.90 31.54 25.65 Bridge, 133MHZ ...e.cucsneseenees 567-FCBGA 52.80 41.69 36.13 
KU82596DX33SZ715 806835-ND — |33MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 44.10 34.86 28.35 
$CD2231100CD 832550-ND | 2-Ch. Serial WAN Controlle 100-MOFP 21.00 16.60 13.50 PCI-to-PCI 
$CD240210QCM 832517-ND Intelligent Multiprotocol WAI BRIDGES 
Communications Controller............ 160-QFP 21.15 1665 12.60 Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
ETHERN 21050AB 821286-ND | PCI-to-PC! Bridge 208-QFP 30.35 23.99 19.51 
CONTROLLERS EG21152BB SL7T7 865097-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent 
aa , PCI-to-PC! Bridge* .1G0-OFP 18.99 14.95 11.32 
inte Na pit ey Deseription Pkg ica Each Lae FW21555ABSL6G8 848191-ND | 64-Bit, 33MHz, PCI-to-PC "304-BGA 49.65 39.20 33.97 
: : PR21154BE SL7T9 865265-ND | 64-Bit, 66MHz Transparent 
DA82562EM 829707-ND | 10/100 Ethernet Platform LAN PCI-to-PC! Bridge* 304-BGA 51.28 4054 32.97 
Connect Bus Controller... 11.87 9.35 7.07 FW21555BB 848192-ND | 64-Bit, G6MHz Non-Transparent 
GD82550ELSL4MK 830748-ND —_| Fast Ethernet PCI/CardBus PCI-to-PCI Bridg 04-BGA 63.18 49.88 43.23 
Controller 34.13 26.98 21.94 PR21555BB SL7UG 865267-ND | 64-Bit, 66MHz Non 
GD82550GMSL4ML 831172-ND _| Ethernet PCI/CardBus Controller. 34.13 26.98 21.94 PCI-to-PC! Bridge* 304-BGA 63.18 49.88 43.23 
GD82550GYSL4Y5 833858-ND | Fast Ethernet PCI/CardBus 
Controller 33.43 26.43 21.50 NTERFACE 
GD82550PMSL4Y7 834051-ND —_| Ethernet PCI/CardBus Controller. 33.43 26.43 21.50 
GD82559CSL3DF 825112-ND — |10/100 PCI Bus MAC/PHY ra ORK ridibibdaniat 
Ethernet Controller 35.72 28.24 22.97 Pare aie Descrislion Pkg ee 
Sbaroseensts|U e202 38 ND potent aera ails 1931 1442 4091 DZPD6729VCE 832535-ND | PCl-to-PC Card Controller... 208-LOFP 23.73 18.76 15.26 
shapevetn PCOS TTDI Dual Port MAG/PHY/SerDos/S@ndl : : : SPD6729QCC 832533-ND —_| PCI-to-PCMCIA Host Adapte! 208-QFP 22.33 17.58 13.30 
Mere eeries CNLA6000PK5 830447-ND | PRO/100 VE Desktop Adapte — 178.95 168.19 161.46 
Ethernet Controller 48.47 38.27 33.17 MBLA3456C3 829957-ND — /PRO/100 SR Combo Mobile Adapte — 198.17 186.25 178.80 
LU82541ER 862931-ND —_| Single Port Gigabit, MAC/PHY PILA8460C3 832696-ND — | PRO/100 S Desktop Adapter. — 85.50 67.50 58.50 
Ethernet Controller* 31.37 24.80 20.17 PILAB470C3 832702-ND _|PRO/100 S Server Adapter... — 89.30 7050 61.10 
LU82541PI 860575-ND | Single Port Gigabit, MAC/PHY 
Ethernet Controller* af 37.04 29.29 23.82 FLASH 
LU82551ERSL7G4 860614CT-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller* . 12.76 1021 673 MEMORY 
LU82551ERSL7G4 860614TR-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller* ....196-BGA 5245,35/850 a hs 
LU82562EZ 860581-ND | 10/100 Integrated Ethernet Platform Digi-Key = Price Each 
LAN Connect Device* 196-LBGA 8.96 747 4.48 Part No. Description Pkg. 1 10-100 
RC82540EP 850006-ND Single Port Gigabit, MAC/PHY E28F008S5120 808704-ND 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)*..40-TSOP 16.45 12.95 9.80 
Ethermet Controller®: 6234 49.22 42.66 RC28F800C3BD70 867943-ND  |8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8)*....64-BGA 344 276 1.72 
$82562EH 829047-ND | 10/100 Ethernet Platform GT26F160B3BA90SB93 | 823475-ND vaMets} FLASH Memory se-MBcs WECM 
Connect Bus Controller... Teoh nob 00 : ve ‘ ss 2 
$82595FX 806680-ND | ISA/PCMCIA High Integration GT2BFIG0CSBAQ0S Bos Eee Maren gag) an ee 
Ethemet Controller 202 2A) GT2BFIGOCSTATIO 819205-ND 16M, 3V, FLASH Memory 
$B82558BSL2P4 816075-ND | 32-Bit Fast Ethernet PCI Bus (1Mx16) 5.43 428 3.24 
Controller with Integrated PHY.....208-SQFP 35.70 28.22 22.95 RC28F160C3BA110 830116-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
TL82543GCSL4AC 829160-ND | 10/100/100 PCI Bus MAG (1Mx16) 449 354 268 
Gigabit Ethernet Controller...........352-BGA 94.41 82.97 72.96 RD28F1604C3TD70SB93 | 855158-ND —_| 16Mb, 3V, Stacke 
with 4Mb SRAM 6 817 6.54 4.31 
ETHERN GE28F32003BC70SB93 | 631113-ND _|32Mb, 3V, FLASH Memory (2MIxi6)..47-BGA 603 477 3.88 
GE28F320C3BC90 830946-ND  |32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 4.77 3.88 
SS GT28F320B3BA100 823191-ND —|32Mb| 3V, FLASH Memory 
Intel Digi-Key Price Each * (2Mx16) ...47-MBGA 7.88 6.23 5.07 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
DJLXT380LE.B4 832251-ND _|3.3V, &-Port Short-Haul E1 (2Mx16) ~AT-MBGA BCT EERIES ERIS 1O 
Transceiver. 144-LOFP 43.89 34.70 28.22 GT28F320B3TA100 823197-ND 
. ; ; ; A7-MBGA 7.88 = 6.23—-5.07 
FLLXT386BEB2834206 | 834206-ND Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcvr........160-BGA 39.69 31.38 25.52 aToarszoasTainoseas  foaerreND 
FWLXT9781BCA9831679 |/831679-ND —_/8-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMIl).....272-BGA 21.84 17.27 14.04 47-MBGA 18.27 1445 11.75 
FWLXT9782BCA9831681 |831681-ND _/8-Port Fast Ethernet Xovr. (SMIll) .....272-BGA 21.84 17.27 14.04 GT28F320B3TA110 820972-ND 7 ; j ; 
FWLXT9782B0.C4 834115-ND _|8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMI) .....272-BGA 33.60 26.56 21.60 (2Mx16) A7-MBGA 7.88 6.23 5.07 
FWLXT9784BCA3834928 | 834928-ND —_/8-Port Fast Ethernet GT28F320C3BA100SB93 | 623207-ND _|32Mb, 3V, FLASH Memory 
Transceiver (SMII, RMI)... 324-BGA 73.50 58.10 47.25 (2Mx16) 47-MBGA 7.88 © 6.23--5.07 
FWLXT9784BE.A3 833561-ND | 3.3V, 8-Port 10/100Mbps GT28F32003BA110 820975-ND —_|32Mb, 3V, FLASH Memory 
Transceiver (RMII, SMII)....-...:s.o- 324-BGA 73.50 58.10 47.25 ersarasacsTaicosnas Ree a a ~-4T-MBGA 16.36 12.94 10.52 
HBLXT9761HCB2835066 |835066-ND  |6-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 eeeeOGe TAINO 3 (oMuxi6) emory a7-MBca WEE OT 
HBLXT9762HCB2835376 | 835376-ND _/6-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl) ..208-HOFP 18.82 14.88 12.10 GT2aFR20C3TATIO POCUe MM SOMb, SV” FLASH Mana = : : : 
HBLXT9763HGA9831634 | 831634-ND —_/6-Port Fast Ethernet Xcvr. (Mll)......208-HOFP 18.82 14.88 12.10 (oMxi6) vy a7-MpGa EES OT 
N82503 806119-ND Dual Serial Ethernet Transceiver RC28F320C3BA110 828110-ND  |32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 640 5.20 
(802.3 10BASE-T/AUI) . 11.75 9.25 7.00 RC28F320C3TA110 828112-ND  |32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 640 5.20 
NLXT307PE.F4 832110-ND —_|5V, E1 Short-Haul Xcvr.... 1359 1087 7.17 RD38F1020COZBLOSB93 | 849856-ND | 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
NLXT362PE.A3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 with 8Mb SRAM 66-EBGA 11.23 8.85 6.70 
Serial Transceiver. 16.59 13.07 9.89 RDSBFIO20COZTLOSBOS | 849853-ND _|32Mb, BV, Stacked FLASH Memory 
EELXTSO8PC.A4 871624-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI with 8Mb SRAM 11.23 885 6.70 
Tianscalver® 1194 955 630 RDSBF1O20WOYTOQOSB93 | 858995-ND | 32Mb, aV, Sacked FLASH Memory eee mete 
PDLXT305ANE.FA 832171-ND _|5V, T1/E1 Short-Haul Xevr.......... 28-Dip 1645 1295 980 Secieicooniel: comeonm | MARWTEARC Here He EI 
$82503 806140-ND Dual Serial Ethernet Transceiver Profile, 5V* 25.20 19.92 16.20 
(802.3, 10BASE-T/AUI).... 11.75 925 7.00 5 7 
SLXT3510E.A2 832246-ND —_|1-Port Short-Haul T1/E1/J1 senleMeenecer sam etc asoe MouMle 2x8 Low Mm Acn ap ange 
Parallel Transceiver 18.80 14.80 11.20 SSDUSMS0004GL 890287-ND  |4GB, USB SSD Module 2x5 Low 
SLXT3610E.A2 832199-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 Profile, 5V*.... — 69.30 60.90 53.55 
Parallel Transceiver 44-QFP 22.33 17.58 13.30 * RoHS Compliant 
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DEMODULATION AND Numonyx Digi-Key Price Each 


CODING PRODUCT Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
car - JS28F160C3BD70 866264-ND 16Mb, 3V, Flash Memory 
Intel Digi-Key Price Each * 48-TSOP 428 3.43 244 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 JS28F160C3TD70 866265-ND ‘ : 
N2105CM 828541-ND Digital CMOS QPSK Cable Demod....68-PLCC 23.10 18.26 14.85 4.00 320 2.00 
PC28F320C3BD70 865363-ND 
-64-BG. 5.56 4.45 2.78 
PERIPHERAL RC28F32003TD70 851145-ND 32Mb, BV, Flash Memo 
INTERFACE PRODUCTS (2Mx16) ... 64-BGA 5.56 4.45 2.78 
Intel Digi-Key Price Each + JS28F320C3BD70 864836-ND 32Mb, 3V, Flash Memory 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 poe Raeearn seas aT 48-TSOP 5.72 4.58 = 2.86 
GCIXB3208AA 831425-ND | 8-Port, 32-Bit, IX Bus i ; (OMKi6)* 4B-TSOP «5.56 445 2.78 
Peripheral Controller... 352-BGA 106.92 93.96 82.62 - - - 
EE87C42 863950-ND 8-Bit, Universal Peripheral Interface 


Slave Microcontroller* 44-PLCC 16.45 12.95 9.80 


Numonyx Digi-Ke Price Each * 
CONTROLLERS DSPs, AFES Part No. Patt Nae Deseo nuon Pkg. 1 10 100 
Intel Digi-Key Price Each * J3D Series 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 TE28F320J3D75 872335 | 872335-ND 32Mb, 3V, Embedded 
zs 7 Flash. 440 352 2.20 
MD5660AMS101 830882-ND ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB. x 
MD5660DTMA, MD1724T11VCB)... 16.45 1295 9.80 JS28F320J3D75 SL8YL | 876990CT-ND 32Mb, 3V, Embedded Min ele ass 
MD5661AMV101 830883-ND PCMCIA Modem Chipset (MD4451CVCB, ef : 4 ‘i 
MDS661DTLA, MD1724T11VCB)........— 14.70 11.62 9.45 J828F320J3075 Sey ET eee see emneeied peeanicag 
MD5662AMS101 830884-ND ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, J828F320J3D75 872337 | 872337-ND = 
MDS660DTMA, (MD1724T11VCB, 2pcs)...— 21.63 17.10 13.91 AO AGE BON 
MD5675TS101 830885-ND | USB Modem Chipset (MD4470CSCB, JS28F320J3D75 872339 | 872339CT-ND 32Mb, 3V, Embedded 
MD5660DTMA, MD1724T11VCB) 18.90 14.94 12.15 Flash®... 440 352 2.20 
DQMD4451CVCB 830839-ND 5V, 4451CV Controller P 7.05 555 4.20 JS28F320J3D75 872339 | 872339TR-ND 32Mb, 3V, Embedded 
FYMD4450CSCB 830837-ND 5V, 4450CS Controller. .128-SQFP 7.05 5.55 4.20 Flash® 2340.80/1,600 
FYMD4450CVCB 830890-ND _|5V, 4450CV Controller. .128-SQFP 16.59 13.07 9.89 J828F320/3075 § L8vM | 877042-ND 3Mb, 3V. Embedded 
FYMD4470CSCB 830849-ND 5V, 4470CS Controller... .128-SQFP 16.17 12.73 9.64 Flash* .. CY ey: a2 
DJMD5628DLB 830836-ND 3.3V, 5628 Digital Signal Proc........ 100-LQFP 8.23 648 4.90 RC28F320J3D75 SL8QS | 872859CT-ND 32Mb, 3V, Embedded 
DQMD5661DTLA 830848-ND 3.3V, 5661 Digital Signal Proc........ 128-LOQFP 7.05 5.55 4.20 Flash. ....64-EZBGA 440 352 2.20 
FYMD5660DTMA 830842-ND 3.3V, 5660 Digital Signal Proc........128-SQFP M05) 5:55) 74120; RC28F320J3D75 SL8QS | 872859TR-ND 32Mb, 3V, Embedded 
FYMD8820 830850-ND 3.3V, 8820 Digital Signal Proc........ 128-SQFP 47.77 37.71 32.69 Flash. ...64-EZBGA 2926.00/2,000 
DYMD1724T11VCB 830851-ND 5V, Sigma-Delta Analog Front End....44-LQFP 400 3.20 1.90 RC28F320J3D75 SL8ZR | 877047-ND 32Mb, 3V, Embedded 
Flash. ....64-EZBGA 440 352 2.20 
> ™ RC28F320J3D75 876045 | 876045-ND 32Mb, 3V, Embedded 
(intel)... STORAGE Phoceasone Flash. .G4-EZBGA 4.40 3.52 2.20 
PC28F320J3D75 SL8QY | 872833CT-ND 32Mb, 3V, Embedded 
Intel Digi-Key a Price Each * Flash* ... ....64-EZBGA 440 3.52 2.20 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10___100 PC28F320J3D75 SL8QY | 872833TR-ND 32Mb, 3V, Embedded 
FW80219M600SL7CM 858207-ND 32-Bit, GP, High Perf. PC! Processor with Flash* ... ....64-EZBGA 2926.00/2,000 
Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit PC28F320J3D75 876043 | 876043CT-ND 32Mb, 3V, Embedded 


PCI-X Interface, (00MHz -544-BGA 61.75 48.75 42.25 Flash* .. 64-EZBGA 440 3.52 2.20 


FW80321M600SLER3 850667-ND | 32-Bit, High Perf. PCI Processor with PC28F320J3D75 876043 | 876043TR-ND 32Mb, 3V, Embedded 
Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit Flash 2926.00/2,000 
PCI-X Interface, GOOMHZ..............544-BGA 135.94 119.47 105.05 PC28F320J3D75 876051 | 876051-ND 32Mb, 3V, Embedded 
Flash* ... ....64-EZBGA 440 352 2.20 
PC28F320J3D75 SL8ZS__| 877053-ND 32Mb, 3V, Embedded 
XSCALE™ 4.24 3.39 2.24 
NETWORK PROCESSORS TE28F640J3D75 872332 | 872332CT-ND 
Intel Digi-Key Price Each * 8.25 6.60 4.35 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 TE28F640J3D75 872332 | 872332TR-ND rane 
FWIXP421BB 852277-ND 266MHz Network Processor with Xscale™ Fagin 
Core, 2 HSS Serial Ports................492-BGA 30.22 23.89 19.43 TE2BFE4QU3D75 872333 RMN 778 623 441 
FWIXP425BB 852264-ND 266Mkz, 2 HSS Ports, Crypto Processor JS28F640J3D75 SL8YP | 876722CT-ND 5 i . 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 8.25 660 4.35 
MAC, Utupia 2 Interface ................. 492-BGA 36.20 28.62 23.28 ‘JS28F640J3D75 SL8YP | 876722TR-ND 64Mb, 3V, Embedded 
PRIXP425BB 869046-ND 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor Flash®... 6240.00/1,600 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet JS28F640J3D75 872336 | 872336-ND 64Mb, 3V, Embedded 
MAC, Utupia 2 Interface*............... 492-BGA 31.90 25.22 20.51 778 8623 64.11 
FWIXP425BD 852279-ND 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor JS28F640J3D75 872338 | 872338CT-ND 64Mb, 3V, Embedded 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet Flash® .. 8.25 6.60 4.35 
MAC, Utupia 2 Interface ................- 492-BGA 62.91 49.67 43.05 JS28F640J3D75 872338 | 872338TR-ND 64Mb, 3V, Embedded 
Flash* ...... 6240.00/1,600 
JS28F640J3D75 SL8YQ =| 876760-ND 64Mb, 3V, Embedded 
No numonyx" Flash* .. 778 6.23 4.11 
RC28F640J3D75 SL8ZQ | 877050-ND 64Mb, 3V, Embedded 
Numonyx Digi-Key Price Each + Flash... a 8.25 660 4.35 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 RC28F640J3D75 872380 | 872380CT-ND 64Mb, 3V, Embedded 
NEW! SLC Large Page Series — RoHS Compliant NEW! Flash. --64-EZBGA 8.25 6.60 4.35 
RC28F640J3D75 872380 | 872380TR-ND 64Mb, 3V, Embedded 


NANDO1GR3B2BZAGE NANDO1GR3B2BZAGE-ND | 1Gb NAND Flash........63-VFBGA 819 651 5.67 Flash. 


....64-EZBGA 7800.00/2,000 


NANDO1GW3B2BNGE NANDO1GW3B2BNGE-ND | 1Gb NAND Flash 24.57 1953 17.01 RC2aF640N3075 875775 | B75775-ND 64Mb, 3V. Embedded 

NANDO1GW3B2BZA6E —_| NANDO1GW3B2BZAGE-ND | 1Gb NAND Flash 819 651 5.67 Flash " G4EZBGA 7.78 «623A 
NANDO1GW3B2CNGE NANDO1GW3B2CNGE-ND | 1Gb NAND Flash 819 651 5.67 PCDBFG40/3D75 5 Lea | 872860CT-ND S4Mb, 3V Embedded 

NANDO2GR3B2DZA6E _| NANDO2GR3B2DZAGE-ND_| 2Gb NAND Flash 9.80 8.40 7.00 Flash®. "64-EZBGA 825 660 4.35 
NANDO2GW3B2DNGE NANDO2GWS3B2DNGE-ND | 2Gb NAND Flash 9.80 840 7.00 PC28F640J3D75 $ L8QW | 8728607R-ND 64Mb, 3V, Embedded 

NANDO2GW3B2DZAGE —_| NANDO2GW3B2DZA6E-ND | 2Gb NAND Flash 9.80 840 7.00 Flash® .. __.64-EZBGA 7800.00/2,000 
NANDO4GW3B2DNGE NANDO4GW3B2DNGE-ND | 4Gb NAND Flash 9.80 840 7.00 PC28F640J3D75 875776 | 875776-ND 64Mb, 3V, Embedded 

NANDOSGW3B2CN6E NANDO8GW3B2CN6E-ND | 8Gb NAND Flash 29.02 25.40 20.87 Flash* .. -B4EZBGA 8.25 6.60 4.35 
NAND128W3A2BN6E NAND128W3A2BNGE-ND | 128MbNAND Flash.....48-TSOP 6.75 5.37 4.68 PC28F640J3D75 SL8ZT | 877116-ND aa 3V, Embedded a4-78cA NET Rae os ee 
NANDS12R3A2CZA6E | NANDS512R3A2CZAGE-ND |512MbNAND Flash..63-VFBGA 7.80 6.20 5.40 ash* .. 644 ; ; ; 
NANDS512W3A2CNGE NANDS{2W3A2CNGE-ND | 512MbNAND Flash.....48-TSOP 7.80 6.20 5.40 TE2BF 1283075 872762 B7ZTGZOTENE eee eee 


NAND512W3A2CZAGE NAND512W3A2CZAGE-ND | 512Mb NAND Flash... 


3-VFBGA 7.80 6.20 5.40 


TE28F128J3D75 872762 | 872762TR-ND 128Mb, 3V, 


C3 Series Flash. 10200.00/4 600 
PC28F800C3BD70 870886-ND 8Mb, 3V, Flash Memory TE28F128J3D75 872764 | 872764-ND 128Mb, 3V, 
5.59 409 258 Flash. 13.48 10.78 7.11 
GE2aF160¢3TD70 853978-ND JS28F128J3D75 872766 | 872766-ND 128Mb, 3V, 
a 5.00 4.00 2.50 Was iS cel 
BCORFIGOEIAIITO Receerel 46Mb. 3V. Flash M JS28F128J3D75 872767 | 872767CT-ND 128Mb, 3V, oe 
(1Mx16)*.... 4.00 3.20 2.00 - : : : 
PC28F160C3TD70 865400-ND 16Mb, 3V, Flash Memory J828F128N8075 872767 eer TBM N, 10200.00/1.600 
(1Mx16)*.... 4.00 3.20 2.00 RC28F128J3D75 SL8QN | 872828CT-ND 128Mb, 3V, 
RD28F1604C3BD70855156 | 855156-ND 16Mb, 3V, Stacked Flash Flash. a 11.75 9.25 7.00 
Memory... 778 6.23 4.11 RC28F128J3D75 SL8QN | 872828TR-ND 128Mb, 3V, Embedded 
JS28F160B3TD70 866262-ND 16Mb, 3V, Flash Memory ..64-EZBGA 12750.00/2,000 
(1Mx16)*.... 4.00 3.20 2.00 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 793 


NEW! EMBEDDED FLASH (Continued) 


Numonyx Digi-Key Price Each + 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
RC28F128J3D75 872763 | 872763CT-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash... lily SiO 2 ome 00 
RC28F128J3D75 872763 | 872763TR-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash... 12750.00/2,000 
RC28F128J3D75 872765 | 872765-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash... 64-EZBGA 13.48 10.78 7.11 
PC28F128J3D75 SL8QU | 872831CT-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash* . liv Steno 2 ome 700 
PC28F128J3D75 SL8QU | 872831TR-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash* . 12750.00/2,000 
PC28F128J3D75 872768 | 872768CT-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash* . 11.75 9.25 7.00 
PC28F128J3D75 872768 | 872768TR-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash* . .64-EZBGA 12750.00/2,000 
PC28F128J3D75 872865 | 872865-ND 
13.48 10.78 7.11 
PC28F128J3D75 S LAQ7 =| 893635-ND 128Mb, 3V, Embedded 
Flash* 64-EZBGA 13.48 10.78 7.11 
TE28F256J3D95 SLA3B | 888109CT-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash... 16.45 12.95 9.80 
TE28F256J3D95 SLA3B | 888109TR-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash... 14280.00/1,600 
TE28F256J3D95 S LA2S 887793-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash 29.59 23.68 15.61 
JS28F256J3D95 S B48 894126CT-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash... 16.45 12.95 9.80 
JS28F256J3D95 S B48 894126TR-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash... 14280.00/1,600 
JS28F256J3D95 893985 | 893985-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash* .. 34.79 27.83 18.35 
RC28F256J3D95 SLA3C | 888120CT-ND 256Mb, 3V, Embedded 
Flash... 16.45 12.95 9.80 
RC28F256J3D95 SLA3C | 888120TR-ND 256Mb, 3V, Embedded 
17850.00/2,000 
RC28F256J3D95 S LA2T | 887794-ND 
29.59 23.68 15.61 
PC28F256J3D95 S B48 | 894127CT-ND Embedded 
.64-EZBGA 16.45 12.95 9.80 
PC28F256J3D95 S B48 | 894127TR-ND d 
: 64-EZBGA 17850.00/2,000 
PC28F256J3D95 893986 | 893986-ND , Embedded 
64-EZBGA 34.79 27.83 18.35 


Numonyx Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description 10 100 
P30 Series 
TE28F640P30B85 873903 | 873903-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory... 8.25 6.60 4.35 
TE28F640P30T85 873905 | 873905-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory... 8.25 6.60 4.35 
JS28F640P30T85 873897 | 873897-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* 56-TSOP 5.67 4.54 2.99 
JS28F640P30B85 873892 | 873892-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 5.67 4.54 2.99 
RC28F640P30T85 873937 |873937-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory... 8.25 6.60 4.35 
RC28F640P30B85 873977 |873977-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory... 64-EZBGA 825 660 4.35 
RC28F640P30B85 S B48 | 873948CT-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory... 8.25 6.60 4.35 
RC28F640P30B85 S B48 | 873948TR-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory... 7800.00/2,000 
PC28F640P30B85 S L9M2 | 883222CT-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 64-EZBGA 825 660 4.35 
PC28F640P30B85 S L9M2 | 883222TR-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 7800.00/2,000 
PC28F640P30T85 873976 | 873976CT-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 8.25 6.60 4.35 
PC28F640P30T85 873976 |873976TR-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 7800.00/2,000 
PC28F640P30B85 S LA9D | 890209-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 5.67 4.54 2.99 
PC28F640P30B85 873919 |873919-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 825 660 4.35 
PC28F640P30T85 873913 |873913-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® 
Memory* ..... 5.67 4.54 2.99 
RD48F2000P0ZBQ0 874400 | 874400-ND 64Mb, 1.8V StrataFlash© 
Memory... 8.25 6.60 4.35 
PF48F2000P0ZTQO 874412 | 874412-ND 
825 660 4.35 
PF48F2000P0ZBQ0 874417 | 874417-ND 
825 660 4.35 
TE28F128P30T85 873866 | 873866-ND 
11.75 9.25 7.00 
TE28F128P30B85 873825 | 873825-ND 
kee Se rAlorn) 
JS28F128P30B85 873810 |) 873810-ND 
Memory* ..... 9.93 7.95 5.24 
JS28F128P30T85 873824 | 873824-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ..... 10.51 8.41 5.54 
RC28F128P30T85 873867 |873867-ND 128Mb, 1.8V Strate 
Memory... 9.93 7.95 5.24 
RC28F128P30B85 873868 |873868-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory... 9.93 7.95 5.24 
PC28F128P30B85 873877 |873877-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ..... 9.93 7.95 5.24 
PC28F128P30T85 873880 | 873880-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ..... 9.93 7.95 5.24 
PC28F128P30T85 873881 | 873881CT-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ..... 64-EZBGA 11.75 9.25 7.00 


Numonyx Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
PC28F128P30T85 873881 | 873881TR-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ....64-EZBGA 12750.00/2,000 
PC28F128P30B85 S LOM6 | 883232CT-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 11.75 9.25 7.00 
PC28F128P30B85 S L9M6 | 883232TR-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 12750.00/2,000 
PC28F128P30B85 S L9YQ | 887046-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ....64-EZBGA 993 7.95 5.24 
RD48F3000P0ZBQ0 874381 | 874381-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory ...88-TPBGA 11.75 9.25 7.00 
RD48F3000P0ZTQO0 874297 | 874297-ND 
...88-TPBGA 11.75 9.25 7.00 
PF48F3000P0ZBQ0 874291 | 874291-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...88-TPBGA 11.75 9.25 7.00 
PF48F3000P0ZTQO 874294 | 874294-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...88-TPBGA 11.75 9.25 7.00 
TE28F256P30T95 877807 | 877807-ND 
14.93. 11.95 7.88 
TE28F256P30B95 877816 | 877816-ND 
14.14 11.31 7.46 
JS28F256P30B95 877823 | 877823-ND 
Memory* 11.49 9.05 6.85 
JS28F256P30T95 877825 | 877825-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* 11.49 9.05 6.85 
JS28F256P30B95 877821 | 877821CT-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash© 
Memory* 16.45 12.95 9.80 
JS28F256P30B95 877821 | 877821TR-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* 14280.00/1,600 
RC28F256P30B85 873883 | 873883-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ..64-EZBGA 13.45 10.76 7.10 
RC28F256P30B85 S L8X7_| 876079CT-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory ...64-EZBGA 16.45 12.95 9.80 
RC28F256P30B85 S L8X7_| 876079TR-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory 17850.00/2,000 
RC28F256P30T85 873878 | 873878CT-ND 256Mb, 1. sh® 
Memory ..64-EZBGA 16.45 12.95 9.80 
RC28F256P30T85 873878 | 873878TR-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory ....64-EZBGA 17850.00/2,000 
RC28F256P30T85 873882 | 873882-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory ...64-EZBGA 14.22 11.38 = 7.50 
PC28F256P30T85 873900 | 873900-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash 
Memory* ..64-EZBGA 11.49 9.05 6.85 
PC28F256P30B85 873888 | 873888-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 16.45 12.95 9.80 
PC28F256P30B85 S L9C4 | 880699CT-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 16.45 12.95 9.80 
PC28F256P30B85 S L9C4 | 880699TR-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 17850.00/2,000 
PC28F256P30T85 873898 | 873898CT-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* . 16.45 12.95 9.80 
PC28F256P30T85 873898 | 873898TR-ND 256Mb, 1.8V 
Memory* ....64-EZBGA 17850.00/2,000 
PC28F256P30B85 S LAQE | 890210-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ..64-EZBGA 13.45 10.76 7.10 
PF48F4000P0ZBQ0 874085 | 874085-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...88-TPBGA 16.45 12.95 9.80 
RD48F4000P0ZBQ0 874087 | 874087-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory ...88-TPBGA 16.45 12.95 9.80 
PF48F4000P0ZTQO 874090 | 874090-ND 256Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...88-TPBGA 16.45 12.95 9.80 
TE48F4400POVB00 883826 | 883826-ND 
21.15 16.65 12.60 
JS48F4400POVB00 883828 | 883828-ND 
21.15 16.65 12.60 
RC48F4400POVB00 874452 | 874452-ND 
Memory ..64-EZBGA 27.23 21.78 14.36 
RD48F4400POVBQ0 874461 | 874461-ND 512Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory ...88-TPBGA 21.15 16.65 12.60 
PC48F4400P0VBO00 874456 | 874456CT-ND 512Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 21.15 16.65 12.60 
PC48F4400P0VB00 874456 | 874456TR-ND 512Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 22950.00/2,000 
PC48F4400P0VB00 874457 | 874457-ND 512Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 23.16 18.53 12.21 
PF48F4400P0VBQ0 874561 | 874561-ND 512Mb, 1.8V StrataFlash® 
Memory* ...88-TPBGA 21.15 16.65 12.60 
P33 Series 
TE28F640P33B85 888137 | 888137-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
5.97 4.78 3.15 
TE28F640P33T85 888162 | 888162-ND 
5.67 454 2.99 
JS28F640P33B85 888231 | 888231-ND 
5.67 4.54 2.99 
JS28F640P33T85 888232 | 888232-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory. 5.67 454 2.99 
RC28F640P33B85 888237 | 888237-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory ....64-EZBGA 5.67 454 2.99 
RC28F640P33T85 888230 | 888230-ND 
...64-EZBGA 6.54 444 2.93 
PC28F640P33B85 888226 | 888226-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory* ....64-EZBGA 5.67 454 2.99 
PC28F640P33B85 S LA8S_ | 890075CT-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory ....64-EZBGA 825 660 4.35 
PC28F640P33B85 S LA8S_ | 890075TR-ND 
...64-EZBGA 7800.00/2,000 
PC28F640P33T85 S LAAM | 890394CT-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory ....64-EZBGA 825 660 4.35 
PC28F640P33T85 S LAAM | 890394TR-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory ....64-EZBGA 7800.00/2,000 
PC28F640P33B85 S LA8T | 890076-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory* ...64-EZBGA 5.67 454 2.99 
PC28F640P33T85 888227 | 888227-ND 64Mb, 3V StrataFlash® 
Memory ....64-EZBGA 825 660 4.35 
TE28F128P33B85 888068 | 888068-ND 128Mb, 3V StrataFlash® 
Memory. 10.51 8.41 5.54 
TE28F128P33T85 888069 | 888069-ND 128Mb, 3V StrataFlash® 
Memory. 993 7.95 5.24 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


794 (091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Numonyx Digi-Key Price Each *& 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
af . M25P10-AVMB6TG M25P10-AVMB6TGCT-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
Numonyx Digi-Key ae Price Each Bus Interface 1.80 150 1.26 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 M25P10-AVMB6TG M25P10-AVMB6TGTR-ND | 1Mb, Serial Flash, 
JS28F128P33B85 888018 | 888018-ND 128Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface...........8-UFDFPN 1950.00/2,500 
Memory* ... 993 7.95 524 M25P10-AVMINSP/X M25P10-AVMN3P/X-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
JS28F128P33785 888019 | 888019-ND 128Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface... 80-8 HARIRI GOI OU M2 
Memory* ... 993 7.95 5.24 M25P10-AVMINGTP/X M25P10-AVMN3TP/XCT-ND TM, Sarl Flash, a ees 
4 @ us Interface .... 80-1 J i 
RC2SFI2eP33B85 888066 [ECSCE ENE *aene av StrataFlash sae py GGA M25P10-AVMNSTP/X M25P10-AVMN3TP/XTR-ND| 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
emnolys : : Bus Interface .... 80-8 1950.00/2,500 
RC28F128P33785 888067 | 888067-ND 128Mb, 3V StrataFlash® M25P10-AVMIN6TP M25P10-AVMNGTPCT-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
Memory... 9.93 7.95 5.24 Bus Interface S0-8 1.65 1.38 1.16 
PC28F128P33B85 888064 | 888064-ND 128Mb, 3V StrataFlash® M25P10-AVMINGTP M25P10-AVMINGTPTR-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
Memory® ..... 9.93 7.95 5.24 Bus Interface .... - 80-8 1787.50/2,500 
PC28F128P33B85 S LA37 | 888020-ND 128Mb, 3V StrataFlash® M25P10-AVMP6TG M25P10-AVMP6TGCT-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
Memory* .... 64-EZBGA 993 7.95 5.24 Bus Interface.............8-VDFPN 1.80 1.50 1.26 
M25P10-AVMP6TG M25P10-AVMP6TGTR-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 
PC28F128P33B85 S LAAN | 888347CT-ND Tam v StrataFlash® eg ie? © Bie I Tace 0  ADEPN 3120.00/4,000 
PC28F128P33885 S LAAN | 888347TR-ND 128Mb, 3V Strataflash® M2SP16-VME6G ESAS 16M, Serial Flash, 75MH2 SPI 
i Bus Interface.............8-VDFPN 2770) 72:35) 1.75) 
Memory... 12750.00/2,000 M25P16-VME6TG M25P16-VME6TGCT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
PC28F128P33T85 S LALN |892799CT-ND 128Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface... _.8-VDFPN 2.70 2.35 1.75 
Memory... 64-EZBGA 11.75 9.25 7.00 M25P16-VME6TG M25P16-VME6TGTR-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
PC28F128P33785 S LALN |892799TR-ND 128Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface............8-VDFPN 5120.00/4,000 
Memory... 12750.00/2,000 M25P16-VMF6TP M25P16-VMFGTPCT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
PC28F128P33785 888065 | 888065-ND 128Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface .... 456 3.98 2.96 
Memory... 41475 925 7.00 M25P16-VMF6TP M25P16-VMF6TPTR-ND | 16Mb, Serial Flash, 
| ® Bus Interface .... 5619.25/2,500 
PCDSFI28P33185 S LALM eae ey This a Eee Sey 79s a4 M25P16-VMINGP M25P16-VMNGP-ND 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
Nes ~ : 3 E Bus Interface. 80-8 2.70 2.35 1.75 
TE28F256P33B95 884142 | 884142-ND 256Mb, 3V StrataFlash M25P16-VMNGP/ALT M25P16-VMNGP/ALT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
1414 11.31 7.46 Bus Interface .... 808 2.70 2.35 1.75 
TE28F256P33795 883590 |883590-ND 256Mb, 3 M25P16-VMNG6TP M25P16-VMNGTPCT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
Memory... 14.14 11.31 7.46 Bus Interface .... 80-8 2:70) 9 12:35, 1.75) 
JS28F256P33B95 884143 |884143-ND 256Mb, 3V StrataFlash® M25P16-VMNGTP M25P16-VMNGTPTR-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
Memory* .... 1414 11.31 7.46 Bus Interface $0-8 3200.00/2,500 
JS28F256P33T95 883593 |883593-ND 256Mb, 3V StrataFlash® M25P16-VMP6G M25P16-VMP6G-ND 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
14.93 11.95 7.88 Bus Interface .............8-VDFPN 2.70 2.35 1.75) 
Rcosr2sepaaes 904144 |ee4144-nD ; ‘ ; M25P16-VMP6TG M25P16-VMP6TGCT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
1493 11.95 7.88 Bus Interface .............8-VDFPN 2:70) 12.35 1.75 
: : ; M25P16-VMP6TG M25P16-VMP6TGTR-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
RC28F256P33T85 883591 | 883591-ND Bus Interface............8-VDFPN 5120.00/4,000 
Memory... Uasths nsil us M25P16-VMWETG M25P16-VMWETGCT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
PC28F256P33B85 884145 | 884145-ND 256Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface .... 808 2.70 2.35 1.75 
Memory* .64-EZBGA 1414 1131 7.46 M25P16-VMW6TG M25P16-VMW6TGTR-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI 
PC28F256P33B85 S LOR6 | 884123CT-ND 256Mb, 3V StrataFlash® Bus Interface .... 80-8 5120.00/4,000 
Memory*... 1645 1295 9.80 M25P32-VME6G M25P32-VME6G-ND 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz 
PC28F256P33B85 S LOR6 | 884123TR-ND 256Mb, 3V StrataFlash® SPI Bus Interface......8-VDFPN 2.97 2.59 1.93 
Memory* 64-EZBGA 17850.00/2,000 M25P32-VME6TG M25P32-VMEGTGCT-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz 
SPI Bus Interface.......8-VDFPN 2.97 2.59 1.93 
PC2BF256PS3B85 S LAGE EEE e ane Ab6Mb, SVStratarlashe™ M25P32-VME6TG M25P32-VME6TGTR-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz 
Memory -B4-EZBGA 14.14 11.31 7.46 SPI Bus Interface.......8-VDFPN 5632.00/4,000 
PC28F256P33T85 883595 | 883595-ND 256Mb, 3V StrataFlash® M25P32-VMF6TP M25P32-VMF6TPCT-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75IMHz 
Memory* .... 1414 11.31 7.46 SPI Bus Interface.......... $0-16 6.39 5.84 4.62 
JS48F4400P0TB00887798 | 887798-ND 512Mb, 3V StrataFlash® M25P32-VMF6TP M25P32-VMF6TPTR-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz 
Memory... 21.15 16.65 12.60 SPI Bus Interface...........S0-16 3544.50/1,000 
TE48F4400P01800887797 |887797-ND 512Mb, 3V StrataFlash® M25P32-VMP6G M25P32-VMP6G-ND 32Mb, LV, Serial Flash, 75\MHz 
Memory 56-TSOP 21.15 16.65 12.60 SPI Bus Interface.......8-VDFPN 297° 12:59) 1.93) 
RC48F4400P0TB00885960 | 885960-ND 512Mb, 3V StrataFlash M25P32-VMP6TG M25P32-VMP6TGCT-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz 
Mamoty GEZBGA CE alco M25P32-VMP6TG M25P32-VMP6TGTR-ND at oe ee ee ee 
‘| ® 7 B mI fl , 1 
PC48F4400P0TB00885967 | 885967-ND ie 3V StrataFlash ene Spl Bie atica CA VDERN 5632.00/4,000 
sil : : Z M25P32-VMW6G M25P32-VMW6G-ND 32Mb, LV, Serial Flash, 75\MHz 
PC48F4400POTBOOS LAFB | 891111-ND 512Mb, 3V StrataFlash® SPI Bus Interfac 5.67 494 3.8 
Memovy... 21.15 16.65 12.60 M25P32-VMW6TG M25P32-VMW6TGCT-ND | 32Mb, LV, Serial 
PF38F3050MOY3DE 896724 | 896724-ND 428Mb, 1.8V NOR SPI Bus Interface............$0-8 2.97 2.59 1.93 
13.45 10.76 7.10 M25P32-VMIW6TG M25P32-VMW6TGTR-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz 
PF38F4050MOY3CF 891082 | 891082-ND SPI Bus Interface........... $0-8 2194.50/1,500 
1766 1413 9.31 M25P40-VMNP/X M25P40-VMN3P/X-ND 4Mb, LV, Serial Flash........$0-8 240 2.00 1.68 
qi M25P40-VMNGTP M25P40-VMNGTPCT-ND | 4Mb, LV, Serial Flash.........$0-8 240 2.00 1.68 
PFOSFS060MOVOBE 886439 [ECGs Sg NE pre cuad NOR Beery Eel oe M25P40-VMNGTP M25P40-VMNGTPTR-ND | 4Mb, LV, Serial Flas! $0-8 2600.00/2,500 
: : : : M25P40-VMINBTP/X M25P40-VMN3TP/XCT-ND | 4Mb, LV, Serial Flas! $08 240 200 168 
M25P40-VMN3TP/X M25P40-VMN3TP/XTR-ND | 4Mb, LV, Serial Flas! $0-8 2600.00/2,500 
4 num NEW! MEMORY CARDS M25P40-VMNGTPMX M25P40-VMNG6TPMXCT-ND| 4Mb, LV, Serial Flas! $0-8 240 200 1.68 
RoHS Compliant M25P40-VMNGTPMX M25P40-VMNGTPMXTR-ND | 4Mb, LV, Serial Flas! $0-8 2600.00/2,500 
Nemonyx PHCEENEHn M25P40-VMNGTPSO M25P40-VMN6TPSOCT-ND | 4Mb, LV, Serial Flas! $0-8 240 200 1.68 
Part No. Description Pkg. 1 5 100 M25P40-VMINGTPSO M25P40-VMINGTPSOTR-ND| 4Mb, LV, Serial Flash... 2600.00/2,500 
M25P40-VMP6G/TS M25P40-VMP6G/TS-ND | 4Mb, LV, Serial 
SMCO64BFE6E SMCO64BFE6E-ND 64Mb CompactFlash Card. 43.50 40.50 33.00 240 200 1.68 
SMC128BFDGE SMC128BFD6E-ND 52.20 48.60 39.60 M25P40-VMP6TG/TS M25P40-VMP6TG/TSCT-ND 
SMC256BFJGE SMC256BFJ6E-ND 55.10 51.30 41.80 240 2.00 1.68 
SMC512BFK6E SMC512BFK6E-ND 54.00 50.00 40.00 M25P40-VMP6TG/TS M25P40-VMPG6TG/TSTR-ND 
SMCO1GBFK6E SMCO01GBFK6E-ND 41Gb CompactFlash Card 56.70 52.50 42.00 4160.00/4,000 
SMCO2GBFK6E SMCO2GBFK6E-ND 2Gb CompactFlash Card 103.50 9450 81.00 M25P80-VMN3TP/4 M25P80-VMN3TP/4CT-ND | 8Mb, LV, Serial Flas! $0-8 2.70 225 1.89 
, M25P80-VMN3TP/4 M25P80-VMN3TP/4TR-ND | 8Mb, LV, Serial Flas! $0-8 2925.00/2,500 
SMCO4GBFK6E SMCO4GBFK6E-ND 4Gb CompactFlash Gard 152.00 136.00 120.00 MoebanVMINETE ROSSRUUIGTEEGAMDIMMN| GML’ LV’ Seri Finch Pe naanosiactr 
M25P80-VMINGTP M25P80-VMNGTPTR-ND | 8Mb, LV, Serial Flash.........S0-8 2925.00/2,500 
NEW! CODE STORAGE M25P80-VMP6TG M25P80-VMPGTGCT-ND | 8Mb, LV, Serial 
RoHS Compliant 270) 12:25 1.89 
Ninn IGEKey Price Each & M25P80-VMP6TG M25P80-VMP6TGTR-ND 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 4680.00/4,000 
M25P Seri M25P80-VMIW6TG M25P80-VMW6TGCT-ND | 8Mb, LV, Serial Flash... 270 225 1.89 
Snes M25P80-VMW6TG M25P80-VMW6TGTR-ND | 8Mb, LV, Serial Flash.. 1822.50/1,500 
M25P05-AVMB6TP M25P05-AVMB6TPCT-ND | 512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI M25P64-VME6TG M25P64-VMEGTGCT-ND | 64Mb, LV Serial 
Bus Interface............ 8-UFDFPN = 1.50 1.25 1.05 ; 6.90 630 4.98 
M25P05-AVMB6TP M25P05-AVMB6TPTR-ND | 512Kb, Serial Flash, 5OMHz SPI M25P64-VME6TG M25P64-VME6TGTR-ND | 64Mb, LV Serial 
Pr ear SURE EeL nee M25P64-VMF6TP M25P64-VMF6TPCT-ND oa Serial Flash i Fee 4 
M25P05-AVMN6TP M25P05-AVMN6TPCT-ND ; ; 4 , LV, Serial Flas : . . 
150 125 108 M25P64-VMF6TP M25P64-VMF6TPTR-ND | 64Mb, LV, Serial Flash 6247.50/1,000 
L : : : M25P128-VME6G M25P128-VME6G-ND 128Mb, LV, Serial 
M25P05-AVMN6TP M25P05-AVMNG6TPTR-ND | 512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI 989 903 744 
Bus Interface 80-8 1625.00/2,500 M25P128-VMF6P M25P128-VMF6P-ND 989 9.03 7.14 
M25P05-AVMP6TG M25P05-AVMP6TGCT-ND | 512Kb, Serial z SPI M25P128-VMF6PALT M25P128-VMF6PALT-ND 10.00 9.25 7.00 
Bus Interface...........8-VDFPN 150 1.25 1.05 M25P128-VMF6TP M25P128-VMF6TPCT-ND | 128Mb, LV, Serial Flash..S0-16 10.00 9.25 7.00 
M25P05-AVMP6TG M25P05-AVMP6TGTR-ND | 512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI M25P128-VMF6TP M25P128-VMF6TPTR-ND | 128Mb, LV, Serial Flash...SO-16 6250.00/1,000 
Bus Interface............. 8-VDFPN 2600.00/4,000 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(to91) 795 


NEW! PARAMETER AN Numonyx Digi-Key Price Each 


TA STORAGE — RoHs Compliant Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 
NATION Digi-Key Price Each 4 M28W320FCB70N6E M28W320FCB70NGE-ND | 32Mb (2Mbx16, Boot Block) 
Part No. Part No. Geemiotnn Pkg. 1 10. 100 3V Supply Flash.........48-TSOP 297 259 1.93 
- M28W320FCB70ZB6E M28W320FCB70ZB6E-ND | 32Mb (2Mbx16, Boot Block) 
M25PE Series 3V Supply Flash......47-TFBGA 297 259 1.93 
M25PE10-VMN6P M25PE10-VMN6P-ND. 1Mb, Page-Erasable Serial M28W320FCT7ON6E M28W320FCT70NG6GE-ND 32Mb (2Mbx16, Boot Block) 
Flash... ted 1.50 1.25 1.05 3V Supply Flash......... 48-TSOP 297) 2:59 1.93 
M25PE10-VMN6TP M25PE10-VMN6TPCT-ND | 1Mb, Page-Erasable Ser M28W320FCT70ZB6E M28W320FCT70ZB6E-ND | 32Mb (2Mbx16, Boot Block) 
Flash... 1s 180 150 1.26 3V Supply Flash.......47-TFBGA 297 259 1.93 
M25PE10-VMN6TP M25PE10-VMN6TPTR-ND_ | 1Mb, Page-Erasable Seri M28W640HCB70N6F M28W640HCB70NG6FCT-ND | 64Mb (4Mbx16, Boot Block) 
Flash... ot 4950.00/2,500 3V Supply Flash......... 48-TSOP 6.90 630 4.98 
. ; ; 7 M28W640HCB7ON6F M28W640HCB7ON6FTR-ND | 64Mb (4Mbx16, Boot Block) 
M25PE10-VMP6TG M25PE10-VMP6TGCT-ND TE Page Erasable Ser eee 23V Supply Flash... 48-TSOP 5737.50/1,600 
M25PE10-VMP6TG M25PE10-VMP6TGTR-ND | 1Mb, Page-Crasable Serial M28W640HCB70ZB6F M28W640HCB70ZB6FCT-ND| 64Mb (4IMbx16, Boot Block) 
Flach... 3120.00/4,000 3V Supply Flash.......48-TFBGA 6.90 630 4.98 
M25PE20-VMINGP M25PE20-VMNGP-ND 2M, Page-Erasable Serial M28W640HCB70ZB6F M28W640HCB70ZB6FTR-ND| 64Mb (4Mbx16, Boot Block) 
Fach a GR ae 3V Supply Flash.......48-TFBGA 9450.00/2,500 
me is : M28W640HCT70N6F M28W640HCT70NGFCT-ND | 64Mb (4IMbx16, Boot Block) 
M25PE20-VMN6TP M25PE20-VMN6TPCT-ND AMD Fane Eleeale Seri ong _ Pe 3V Supply Flash......... 48-TSOP 6.90 6.30 4.98 
as... tien : B F 
M28W640HCT70NGF M28W640HCT/0NGFTR-ND | 64Mb (4IMbx16, Boot Block) 
M25PE20-VMN6TP M25PE20-VMN6TPTR-ND | 2Mb, Page-Erasable Ser 3V Supply Flash... 48-TSOP 5737.50/1,500 
Flash... on 2275.00/2,500 M28W640HCT70ZB6F M28W640HCT70ZB6FCT-ND | 64Mb (4Mbx16, Boot Block) 
M25PE20-VMP6G M25PE20-VMP6G-ND 2Mb, Page-Erasable Seri 3V Supply Flash....... 48-TFBGA 6.90 630 4.98 
Flash... 210 LTS) AT. M28W640HCT70ZB6F M28W640HCT70ZB6FTR-ND| 64Mb (4Mbx16, Boot Block) 
M25PE40-VMN6TP M25PE40-VMN6TPCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial 3V Supply Flash.......48-TFBGA 9450.00/2,500 
Flash 240 200 1.68 
M25PE40-VMN6TP M25PE40-VMN6TPTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial NEW! AUTOMOTIVE STANDARD 
Flash... o 2600.00/2,500 BOOT BLOCK 
M25PE40-VMP6TG M25PE40-VMP6TGCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Ser ae : 
Flash... 212 4.77 1.49 Numonyx Digi-Key a Price Each x 
M25PE40-VMP6TG M25PE40-VMP6TGTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial RariiNlos partis Deseontian Pky Uy il) 
Flash.... 3671.20/4,000 M29W Series 
M25PE40-VMW6G M25PE40-VMW6G-ND 4Mb, Page-Erasable Serial M29DW128G60ZA6E M29DW128G60ZA6E-ND | 128Mb (8Mbx16, Multiple Bank, 
Flash..... sda 2.40 2.00 1.68 Page, Dual Boot) 3V Supply 
M25PE80-VMN6TP M25PE80-VMN6TPCT-ND | 8Mb, Page-Erasable Ser Flash* .64-TBGA 10.00 9.25 7.00 
Flash... “= 270 225 189 M29DW128G70NF6E M29DW128G70NF6E-ND | 128Mb (8Mbx16, Multiple Bank, 
x - a z Page, Dual Boot) 3V Supply 
M25PE80-VMN6TP M25PE80-VMN6TPTR-ND aerate Erasable Ser ceee Aire ae cop MERIC OT Erinn 
M25PE80-VMP6TG M25PE80-VMPG6TGCT-ND | 8Mb, Page-Erasable Ser oe M29DW128G70ZAGE M29DW128G70ZAGE-ND | 128Mb (8Mbx16, Multiple Bank, 
Flash... 270 225 1.89 page, Dual Boot) SY Supp MECC 
e ¥ as . . . 
MeSrEeEYMreN Mee RESO VUES GAD) 4680.00/4,000 M29DW323DB70N6E M29DW323DB70NGE-ND | 32Mb (4' 
—— Bank 8:24, Boot Block) 3' 
M25PE80-VMS6TG M25PE80-VMS6TGCT-ND Bi wae we, ba Supply Flash’ ........... 48-TSOP 9.09 830 6.56 
: : : M29DW323DB70ZE6E M29DW323DB70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual 
M25PE80-VMS6TG M25PE80-VMS6TGTR-ND Bank 8:24, Boot Block) 3V 
Flash... . 4680.00/4,000 Supply Flash’ ......... 48-TFBGA 9.09 830 6.56 
M25PE80-VMWE6TG M25PE80-VMWE6TGCT-ND | 8Mb, Page-Erasable Serial M29DW323DT70NGE M29DW323DT70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual 
Flash... Bae gibi 3.06 2.28 Bank 8:24, Boot Block) 3V 
M25PE80-VMW6TG M25PE80-VMW6TGTR-ND | 8Mb, Page-Erasable Ser Supply Flash* .. 8-TSOP 2.97 2.59 ‘1.93 
Flash... - 2593.50/1,500 M29DW323DT70ZEGE M29DW323DT70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual 
M25PE16-VMP6TG M25PE16-VMP6TGCT-ND | 16Mb, Page-Erasable S Bank 8:24, Boot Block) 3V 
Flash... 270 235 1.75 Supply Flash’......... 48-TFBGA 2.97 259 1.93 
M25PE16-VMP6TG M25PE16-VMP6TGTR-ND | 16Mb, Page-Erasable Serial M29W128GH70N6E M29W128GH70NGE-ND — | 128Mb (16Mbx8 or 8Mbx16, 
Flash... 5120.00/4,000 Page, Uniform LBP) 3V Supply 
M25PE16-VMW6TG M25PE16-VMW6TGCT-ND | 16Mb, Page-Erasable Serial Flash 6.67 6.09 4.82 
Flash... - 281 245 182 M29W128GH70ZA6E M29W128GH70ZAGE-ND | 128Mb (16Mbx8 or BMbx16, 
M25PE16-VMW6TG M25PE16-VMW6TGTR-ND | 16Mb, Page-Erasable S Page, Uniform LBP) 3V Supply 
Flash... 2074.80/1,500 Flash 64-TBGA 10.00 9.25 7.00 
- M29W128GL70N6E M29W128GL70NGE-ND — | 128Mb (16Mbx8 or 8Mbx16, 


Page, Uniform FBP) 3V Supply 


NEW! CODE AND Flash* TSOP 6.67 6.09 4.82 
‘A STORAGE — RoHs Compliant M29W128GL70ZAGE M29W128GL70ZAGE-ND | 128Mb (16Mbx8 or 8Mbx16, 
Numonyx Digi-Key Price Each * Page, Uniform FBP) 3V Supply 
nae: oD pesetnilon ee M29W160EB70NGE M29W160EB70NGE-ND ee Mb: ‘ia a ee a 
= | x8 Or X16, 
M25PX Series Boot Block) 3V Supply 
M25PX80-VMW6G M25PX80-VMW6G-ND ——_ 8Mb, Dual 1/0, 4Kbyte Subsector Flash* 540 470 3.50 
Erase, Serial Flasn ....... 80-8 1.80 156 1.20 M29W160EB70ZAGE M29W160EB70ZAGE-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, 
M25PX32-VME6F M25PX32-VMF6FCT-ND — | 32Mb, Dual 1/0, 4Kbyte Subsector Boot Block) 3V Supply 
Erase, Serial Flash........S0-16 297 259 1.93 PASH scat 48-TEBGA 270 2.35 1.75 
M25PX32-VMF6F M25PX32-VMF6FTR-ND — | 32Mb, Dual 1/0, 4Kbyte Subsector M29W160ET7ONGE M29W160ET7ONGE-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, 
Erase, Serial Flash... 0-16 2194.50/1,500 Boot Block) 3V Supply 
M25PX32-VMP6E M25PX32-VMP6E-ND 32Mb, Dual /0, 4Kbyte Subsector Flash* 5404.70 3.50 
Erase, Serial Flash...8-VFOFPN 2.97 2.59 1.93 MO9W160ET7ONGF M29W160ET7ONGFCT-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, 
M25PX64-VME6G M25PX64-VME6G-ND 64Mb, Dual 1/0, 4Kbyte Subsector Boot Block) 3V Supply 
Erase, Serial Flash....8-VDFPN 6.90 6.30 4.98 Flash® ZW 288) hs 
M25PX64-VMF6P M25PX64-VMF6P-ND 64Mb, Dual /0, 4Kbyte Subsector MEOW GOETZONGE AEEUACOSTAUETIRID) (lA Gidea 
f ‘oot Block) 3V Supply 
Erase, Serial Flash.......... S0-16 643 4.73 3.52 Flash* 4995.00/1,500 
M25PX64-VME6TP M25PX64-VMF6TPCT-ND | 64MMb, Dual 1/0, 4Kbyte Subsector MDOWIGOETTOZAGE MOOWIGOETTOZAGEND | 16M (OMbx8 or 1Mbx16, : 
Erase, Serial Flash......... S0-16 6.90 630 4.98 Boot Block) 3V Supply 
M25PX64-VME6TP M25PX64-VMF6TPTR-ND | 64Mb, Dual 1/0, 4Kbyte Subsector Flash* ARTFBGA 2.70 2.35 ‘1.75 
Erase, Serial Flash........ 80-16 3825.00/1,000 M29W160FB70NSE M29W160FB70N3E-ND | 16Mb (x8 or x16, Boot Block) 
3V Supply Flash*.....48-TSOP_ 2.70 235 1.75 
M29W160FB70NSF M29W160FB70NSFCT-ND | 16Mb (x8 or x16, Boot Block) 
3V Supply Flash*.....48-TSOP 2.70 235 1.75 
: M29W160FB70NSF M29W160FB70N3FTR-ND | 16Mb (x8 or x16, Boot Block) 
Numonyx ae Price Each 3V Supply Flash® .....48-TSOP 1995.00/1,500 
Part No. Description Pkg. 1 10-100 M29W160FB80ZA3SE M29W160FB80ZA3SE-ND | 16Mb (x8 or x16, Boot Block) 
M28W Series 3V Supply Flash*...48-TFBGA 2.70 2.35 1.75 
M28W160CB70NGE M28W160CB70NGE-ND 16Mb, (1Mbx16, Boot Block) M29W160FT70N3E M29W160FT7ONSE-ND i ao sag O58 Te 
3V Supply Flash........48-TSOP 270 295 175 | 2 °° | | a Supply Flash*...... F ; ; : 
sjoawiencraalie® Meawi6ocT7onee-No | 16Mb, (1Mbx16, Boot Block) M29W/160FT70NSF M29W160FT70NSECT-ND | 16Mb (x8 or x16, Boot Block) 
3V Supply Flash........48-TSOP 270 235 1.75 3V Supply Flash *.....48-TSOP ise 20 ae Saez 
M28W160ECB70ZB6E M28W160ECB70ZB6E-ND | 16Mb (1Mbx16, Boot Block) Me9W/ GOR TZONSE NEEM AGMA eat eters ene 
pply Flash* ......48-TSOP 1995.00/1,500 
3V Supply Hash.......46-TFEGA MiRZ1/0 E22 me M29W320DB70NGE M29W320DB70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Non- 
M28W160ECT70ZB6E  |M28W160ECT70ZB6E-ND | 16Mb (1Mbx16, Boot Block) Uniform Parameter Blacks, 
3V Supply Flash.......46-TFBGA 2.70 235 1.75 Boot Block). ep 26 eS 
M28W160ECT70ZB6U M28W160ECT70ZB6UCT-ND | 16Mb (1Mbx16, Boot Block) M29W320DB70ZE6E M29W320DB70ZEGE-ND 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Non- 
3V Supply Flash.......46-TFBGA 2.70 235 1.75 Uniform Parameter Blocks, 
M28W160ECT70ZB6U _ | M28W160ECT70ZB6UTR-ND | 16Mb (1Mbx16, Boot Block) Boot Block) * 48-TEBGA 2.97 2.59 1.98 


3V Supply Flash.......46-TFBGA 3200.00/2,500 * ROHS Compliant (Continued) 
% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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JNJ numonyx" 


NEW! AUTOMOTIVE STANDARD BOOT BLOCK (Continued) 


Numonyx Digi-Key Price Each *& Numonyx Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
M29W320DT70NGE M29W320DT70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Non- M29W640GH70NAGF M29W640GH7ONAGFTR-ND| 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
Uniform Parameter Blocks, Uniform, LBP) 3V Supply 
Boot Block) * 48-TSOP 297 259 1.93 FLASH® oon 5737.50/1,500 
M29W320DT70ZE6E M29W320DT70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Non- M29W640GH70NB6E M29W640GH70NB6E-ND he oan 
Uniform Parameter Blocks, mitorm, upply 
Boot Block)* ......48-TFBGA 2.97 2.59 1.93 FLASH ssirennnee6°TSOP RASS Some 
M29W320EB70NGE M29W320EB70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, M29W640GH70ZAGE M29W640GH70ZAGE-ND ee ne: 
Uniform Parameter Blocks, Flash* .. ) finery 690 630 4.98 
Boot Block)*....... 48-TSOP 7.36 6.72 5.32 r 3 ; : 3 
M29W320EB70ZEGE M29W320EB70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbxt6, Me BOG NE OE BENS Ie aoe TD incase iets 
Uniform Parameter Blocks, FlASH® crore 64-TBGA 6.90 6.30 4.98 
Boot Block)... 48-TFBGA 2.97 2.59 1.98 M29W640GL70NAGE M29WG640GL70NAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
M29W320ET70NGE M29W320ET70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Uniform, FBP) 3V Supply 
Uniform Parameter Blocks, Flash* Ass 48-TSOP 690 630 4.98 
Boot Block)* 48-TSOP 7.36 6.72 5.32 M29W640GL70NBGE M29W640GL70NBGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
M29W320ET70ZEGE M29W320ET70ZEGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Uniform, FBP) 3V Supply 
Uniform Parameter Blocks, Flash* aus 56-TSOP 7.48 6.83 5.40 
Boot Block)*....... 48-TFBGA 2.97 259 (1.93 M29W640GL70ZAGE M29W640GL70ZAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
M29W320FB70N3F M29W320FB70N3FCT-ND | 32Mb (x8 or x16, Boot Block) Fe Nae sans eicGae cach 
3V Supply Flash*......48-TSOP 297 259 1.93 as ; E E 
M29W320FB70N3F M29W320FB70NSFTR-ND | 32Mb (x8 ar x16, Boot Block) M29W640GL702F6E M29W640GL70ZF6E-ND ate ae 
3V Supply Flash*......48-TSOP 2194.50/1,500 Fach! ) PB TBGR ney GR) ARR 
M29W320FT70NSE M29W320FT70NE-ND | 32Mb (x8 or x16, Boot Block = : : : 
(98 oy X06, Hooke M29W640GT7ONAGE M29W640GT7ONAGE-ND | G4Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
3V Supply Flash*......48-TSOP 2.97 2.59 1.93 Se EE xe 
M29W320FT70NGF M29W320FT7ONSFCT-ND | 32Mb (x8 or x16, Boot Block) Feche ) 3V Supply > AOTC To 
3V Supply Flash® .....48-TSOP i227 io2 aaa. 23 M29W640GT70NBGE M29W640GT70NBGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
M29W320FT70NSF M29W320FT70NSFTR-ND | 32Mb (x8 or x16, Boot Block) Top Boot Block) 3V Supply 
3V Supply Flash’ ......48-TSOP 2194.50/1,500 Flash* 56-TSOP 6.90 6.30 4.98 
M29W400DB55N3T M29W400DB55N3TCT-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, M29WOADGT7OZAGE W29WG40GT7OZAGE-ND | G4Mb (BMIbx8 or 4Mbx16, 
Boot Block) 3V Supply Top Boot Block) 3V Supply 
Flash 48-TSOP 2.40 2.00 1.68 FLASH® cece 48-TFBGA 6.90 6.30 4.98 
M29W400DB55N3T M29W4Q0DBS5N3TTR-ND | 4MMb (512Kbx8 or 256Kbx16, M29W640GT70ZA6EP | M29WG40GT70ZAGEP-ND | 64Mb (8Mbxé or 4Mbx16, 
Boot Block) 3V Supply Top Boot Block) 3V Supply 
Flash... 1620.00/1,500 FLASHIM absccesaconnsedontd 48-TFBGA 6.90 6.30 4.98 
M29W400DB55NGE M29W400DBS5NGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, M29W640GT70ZF6E M29W640GT70ZF6E-ND | 64WMb (8Mbx8 or 4Mbx16, 
Boot Block) 3V Supply Top Boot Block) 3V Supply 
Flash* 240 2.00 1.68 Flash* 690 630 4.98 
M29W400DB55ZE6E M29W400DB55ZE6E-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, M29W800DB45N6E M29W800DB45NGE-ND es Oasinn 
Sees ope Pema aeetes Flash® .. 8-TSOP 270 2.25 1.89 
M29W400DB70NGE M29W400DB70NGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, M2gW800DB452E6E MEAS Ucala dts) ae cine 
ee ee Sat ea gaeiies FLASH one 48-TFBGA 270 225 1.89 
as : : d M29W800DB70NGE M29W800DB70NGE-ND — | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, 
M29W400DB70ZE6E M29W400DB70ZE6E-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot Block) 3V Supply 
Boot Block) 3V Supply Flash* 48-TSOP 4.19 3.65 2.72 
Flash* 240 2.00 1.68 M29W800DB70ZE6E M29W800DB70ZE6E-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, 
M29W400DTS5NGE M29W400DTS5NGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot Block) 3V Supply 
Boot Block) 3V Supply Flash® .. 48-TFBGA 270 225 «(1.89 
Flash* 240 2.00 1.68 M29W800DT45N6E M29W800DT45NGE-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, 
M29W400DT55ZE6E M29W400DTS5ZEGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot Block) SV Supply 
Boot Block) 3V Supply Flash 270 225 1.89 
Flash* 240 2.00 1.68 M29W800DT45ZE6E M29WSO0DT45ZE6E-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, 
M29W400DT70NGE M29W400DT70NGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot Black) 3V Supply 
Boot Block) 3V Supply FLASH® eee 48-TFBGA 270 225 «(1.89 
Flash* ask) BIR) Daw M29W800DT70NGE M29W8O0DT70NGE-ND — | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, 
M29W400DT70ZEGE M29W400DT70ZEGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, out Boas) BY Supply Aa He Ane 
Bae Block) 3V Supply FA Ape Me9W800DTTOZEGE M2SW8O0DT7OZEGE-ND | BMIb (1Mbx8 or 512Kbx16, 
en : : : Boot Block) 3V Supply 
M29W640FB70NGE M29W640FB70NGE-ND — | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Flash* "4S-TEBGA 2.70 -2.25~—«*1.89 
eee Block) 3V Supply 920 840 6.64 M36W Series — RoHS Compliant 
MDOWO40FB7ONGF M29W640FB7ONGECT-ND | 64Mb (BMMbx8 or 4Mbx16, MS6WORSO40B5ZAQE  |MS6WORS040B5ZAQE-ND | Multichip, 32/64Mb Flash, 
Page, Boot Block) 3V Supply 16/32Mb PSRAM.....88-TFBGA 4.86 4.23 3.15 
M M36WORSO40TSZAQE  |MS6WORSO40TSZAQE-ND | Multichip, 32/64Mb Flash, 
Hast GED Gat Gee 16/32Mb PSRAM.....88-TFBGA 4.86 4.23 3.15 
M2SW640FB70NGF Pe CAE OLCRTR Lag) G4Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, M36WORG0S5OL4ZSE M36WORGOSOL4ZSE-ND | Multichip, 64Mb Flash, 32Mb 
Page, Boot Block) 3V Supply PSRAM 88-TEBGA 5.67 4.94 3.68 
Flash* 48-TSOP 5737.50/1,500 MaaPesarl HaHS Compliant 
M29W640FB70ZAGE M29W640FB70ZA6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, cries — 10) omplan 
Page, Boot Block) 3V Supply M45PE10-VMINGP M45PE10-VMINGP-ND 1Mb, Page-Erasable Serial 
Flash* Gen Gen AGE Flash ese 80-8 1.80 150 1.26 
MO9W40FT7ONGE M29W640ETZONGE-ND | 64Mb (Bitbx@ or aNbx16, M45PE10-VMNGTP M45PE10-VMNGTPCT-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial 
Page, Boot Block) 3V Supply Flash ose 80-8 1.80 150 1.26 
Hissin 13.150? MECOCRETT CTE M45PE10-VMNGTP M45PE10-VMNGTPTR-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial 
: ! ! Flash ees: 1950.00/2,500 
M20W640FT70ZAGE M2gW6S0RT/OZBEE;ND) )) G4Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, MA45PE10-VMIP6TG MA5PE10-VMP6TGCT-ND | 1Wlb, Page-Erasable Serial 
Page, Boot Block) 3V Supply Flash voeeBVDFPN 1.80 1.50 1.26 
Flash* 48-TFBGA 6.90 6.30 4.98 M45PE10-VMP6TG M45PE10-VMP6TGTR-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial 
M29W640GB70NA6E M29W640GB70NAGE-ND 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Flash -_ _.8-VDFPN 3120.00/4,000 
Bottom Boot Block) 3V Supply M45PE20-VMN6P M45PE20-VMN6P-ND 2Mb, Page-Erasable Serial 
Flash* 48-TSOP_ 6.90 6.30 4.98 Flash os 80-8 276 2.30 1.94 
M29W640GB70ZA6E M29W640GB70ZAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, M45PE20-VMINGTP M45PE20-VMNGTPCT-ND | 2Mb, Page-Erasable Serial 
Bottom Boot Block) 3V Supply Flash ar 80-8 2.10 1.75 1.47 
Flash* 48-TBGA 6.90 6.30 4.98 M45PE20-VMINGTP M45PE20-VMNGTPTR-ND | 2Mb, Page-Erasable Serial 
M29W640GB70ZAGEP | M29WG640GB70ZAGEP-ND | G4Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Flas 2275.00/2,500 
Bottom Boot Block) 3V Supply M45PE20-VMP6TG M45PE20-VMP6TGCT-ND 
Flash* 48-TFBGA 6.90 6.30 4.98 sence BVDFPN 2.10 1.75 1.47 
M29W640GB70ZF6E M29W640GB70ZF6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, M45PE20-VMP6TG M45PE20-VMP6TGTR-ND ph alice ere FeINON/AOD 
as| Penne. .00/4, 
ae Boot Block) 3V Supply Ret) a0 ase M45PE40-VMNGP M45PE40-VMINGP-ND 4Mb, Page-Erasable Serial 
: : ; Flash eos 80-8 240 200 1.68 
M29W640GB90NA6E M29W640GBQONAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, M45PE40-VMNGTP M45PE40-VMNGTPCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial 
Bottom Boot Block) 3 Sueply Poe ae Flash vinmmnnneeS0-8 2.40 2.00 1.68 
\as| 2 az a r ;; 
M45PE40-VMINGTP M45PE40-VMNGTPTR-ND | 4MMb, Page-Erasable Serial 
M29W640GH7ONAGE |M20W640GH7ONAGE-ND | 64Mb (@Mbx8 or 4Mbx16, teh eae 2600.00/2,500 
Uniform, LBP) 3V Supply M45PE40-VMP6G M45PE40-VMP6G-ND 4Mb, Page-Erasable Serial 
Flash* 690 630 4.98 Flash covenBVDFPN 240 2.00 1.68 
M29W640GH70NAGF M29W640GH70NAGFCT-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, M45PE40-VMP6TG M45PE40-VMP6TGCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial 
Uniform, LBP) 3V Supply Flash eos BVDFPN 240 2.00 1.68 


Flash* 


6.90 630 4.98 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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(to91) 797 


NEW! AUTOMOTIVE STANDARD 


BOOT BLOCK (Continued) 


Numonyx Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
M45PE40-VMP6TG M45PE40-VMP6TGTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial 

Flash... 4160.00/4,000 
M45PE40-VMW6TG M45PE40-VMW6TGCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial 

Flash..... es 240 2.00 1.68 
M45PE40-VMW6TG M45PE40-VMW6TGTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Ser! 

Flash... an 1620.00/1,500 
M45PE80-VMN6P M45PE80-VMN6P-ND 8Mb, LV, Page-Erasable, 

Flash... ach 2:70) 72125) 1:89) 
M45PE80-VMN6TP M45PE80-VMN6TPCT-ND | 8Mb, LV, Page-Erasable. 

Flash... a 2.70 2.25 1.89 
M45PE80-VMN6TP M45PE80-VMN6TPTR-ND | 8Mb, LV, Page-Erasable, Serial 

Flash... aa .S0-8 2925.00/2,500 
M45PE80-VMP6TG M45PE80-VMP6TGCT-ND | 8Mb, LV, Page-Erasable, Serial 

Flash... 548 4.78 3.56 
M45PE80-VMP6TG M45PE80-VMP6TGTR-ND | 8Mb, LV, Page-Erasable, Serial 

10393.60/4,000 

M45PE16-VMP6G M45PE16-VMP6G-ND 16Mb, Page-Erasable Serial 

Flash... 2210 CO =ZO) 
M45PE16-VMW6TG M45PE16-VMW6TGCT-ND | 16Mb, Page-Erasable Serial 

Flash... oe 270 2:86 175i 
M45PE16-VMW6TG M45PE16-VMW6TGTR-ND | 16Mb, Page-Erasable Serial 

Flash... as 1995.00/1,500 


Numonyx Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MS58BW Series 

M58BW016DB7T3TNX MS8BW016DB7T3TNXCT-ND | 16Mb (512Kbx32, Boot Block, 

Burst) 3V Flash.......... 80-PQFP 270 32:86) 9 175i 
M58BW016DB7T3TNX MS8BW016DB7T3TNXTR-ND | 16Mb (512Kbx32, Boot Block, 

Burst) 3V Flash.......... 80-PQFP 700.00/500 
M58BW016FB7T3F MS58BWO16FB7T3FCT-ND |) 6Mb (512Kbx32, Boot Block, 

Burst) 3V Flash® ....... 80-PQFP (2:1 0 COME AIETO) 
M58BW016FB7T3F MS58BWO16FB7T3FTR-ND = 6Mb (512Kbx32, Boot Block, 

Burst) 3V Flash® ....... 80-PQFP 700.00/500 
M58BW016FB7T3T MS58BWO16FB7T3TCT-ND | 6Mb (512Kbx32, Boot Block, 

Burst) 3V Flash.......... 80-PQFP Qe Oca com alto) 
M58BW016FB7T3T M58BWO16FB7T3TTR-ND | 6Mb (512Kbx32, Boot Block, 

Burst) 3V Flash.......... 80-PQFP 700.00/500 
M58BW16FB4T3F M58BW16FB4T3FCT-ND. 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash* ...80-PQFP 2:1 0b 2rsounenls/o} 
M58BW16FB4T3F M58BW16FB4T3FTR-ND 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash* ...80-PQFP 700.00/500 
M58BW16FB4T3T M58BW16FB4T3TCT-ND 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 2102. com mero! 
M58BW16FB4T3T M58BW16FB4T3TTR-ND 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 700.00/500 
M58BW16FB4ZA3T M58BW16FB4ZA3TCT-ND | 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-LBGA 270) 32:85 175i 
M58BW16FB4ZA3T M58BW16FB4ZA3TTR-ND | 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-LBGA 1995.00/1,500 
M58BW16FB5T3T M58BW16FB5T3TCT-ND 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 2:10) 2:00 leo) 
M58BW16FB5T3T M58BW16FB5T3TTR-ND 16Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 700.00/500 
M58BW32FB4T3F M58BW32FB4T3FCT-ND. 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash* ...80-PQFP 297 259 1.93 
M58BW32FB4T3F M58BW32FB4T3FTR-ND 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash* ...80-PQFP 770.00/500 
M58BW32FB4T3T M58BW32FB4T3TCT-ND 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 297 259 1.93 
M58BW32FB4T3T M58BW32FB4T3TTR-ND 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 770.00/500 
M58BW32FB4ZA3F M58BW32FB4ZA3FCT-ND | 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash* ...80-LBGA 297 259 1.93 
M58BW32FB4ZA3F M58BW32FB4ZA3FTR-ND | 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash® ...80-LBGA 2194.50/1,500 
M58BW32FB4ZA3T MS58BW32FB4ZA3TCT-ND | 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-LBGA 297 259 1.93 
M58BW32FB4ZA3T MS58BW32FB4ZA3TTR-ND | 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-LBGA 2194.50/1,500 
M58BW32FB5T3T M58BW32FB5T3TCT-ND 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 297 259 1.93 
M58BW32FB5T3T M58BW32FB5T3TTR-ND 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash......80-PQFP 770.00/500 
M58BW32FB5ZA3F M58BW32FB5ZA3FCT-ND | 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 

3.3V Supply Flash* ...80-LBGA 297 259 1.93 
M58BW32FB5ZA3F M58BW32FB5ZA3FTR-ND | 32Mb (x32, Boot Block, Burst) 


3.3V Supply Flash* ...80-LBGA 


2194.50/1,500 


infi INTEGRATED 
Cafineon eigcu 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 

LED Ballasts — RoHS Compliant 

BCR401RE6327INCT-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-143 59 38 31 
BCR401RE6327INTR-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-143 404.16/3,000 
BCR401WE6327INCT-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-343 52 36 3t 
BCR401WE6327INTR-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-343 414.90/3,000 
BCR402RE6327INCT-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-143 59 38 _.3t 
BCR402RE6327INTR-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-143 404.16/3,000 
BCR402UE6327INCT-ND 40V, 65mA LED Driver. S¢74 64 44 38 
BCR402UE6327INTR-ND 40V, 65mA LED Driver. SC74 517.05/3,000 
BCR402WE6327INCT-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-343 52 36 3 t 
BCR402WE6327INTR-ND 18V, 60mA LED Driver. -SOT-343 414.90/3,000 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BCR405UE6327INCT-ND 40V, 65mA LED Driver NEW! .SC74 64 44 38 
BCR405UE6327INTR-ND 40V, 65mA LED Driver NE’ .SC74 517.05/3,000 
BCR450INCT-ND 40V, .1A LED Driver. .SC74 89 68 60 
BCR450INTR-ND 40V, .1A LED Driver. .SC74 829.92/3,000 
TLE4242GINCT-ND 42V, 500mA Adj. LED Driver. T0-263-7. 4.04 3.22 2.80 
TLE4242GINTR-ND 42V, 500mA Adj. LED Driver. T0-263-7 1399.41/1,000 
Power Management 

ADM6996LX-AA-T-1IN-ND | High Performance, 6-Port, 10/100Mbps TX/FX Switch..128-QFP 7.43 6.19 5.20 
BSP78E6327INCT-ND Smart Lowside Power Switch* .. SOT-223-4 219 1.68 1.47 
BSP78E6327INTR-ND Smart Lowside Power Switch* SOT-223-4 717.75/1 000 
BSP742TINCT-ND Smart Power Highside Switch . DSO-8 256 1.96 1.71 
BSP742TINTR-ND Smart Power Highside Switch . DSO-8 1981.20/2,500 
BSP752RINCT-ND Smart Power Highside Switch NEW! 3.19 2438 2.13 
BSP752RINTR-ND Smart Power Highside Switch NEW!. 2465.13/2,500 
BSP762TINCT-ND Smart Power Highside Switch*.. 357 273 2.39 
BSP762TINTR-ND Smart Power Highside Switch* 2765.75/2,500 
BSP772TINCT-ND Smart Power Highside Switch*.. 4.08 3.11 2.73 
BSP772TINTR-ND Smart Power Highside Switch* ...DSO-8 3158.03/2,500 
BTS117IN-ND Smart Power Lowside Switch... P-T0-220-3-1 2.55 2.23 1.92 
BTS133IN-ND. Smart Power Lowside Switch* P-TO-220-3-1 3.23 2.69 2.26 
BTS133E3045AINCT-ND Smart Power Lowside Switch* .. .SMD T0-220 419 3.34 2.91 
BTS133E3045AINTR-ND Smart Power Lowside Switch* .. . SMD TO-220 1451.79/1,000 
BTS141E3045AINCT-ND Smart Power Lowside Switch* 0-220 6.17 4.91 4.28 
BTS141E3045AINTR-ND Smart Power Lowside Switch* 0-220 2135.43/1,000 
BTS141IN-ND. Smart Power Lowside Switch... P-T0-220-3-1 4.75 3.96 3.33 
BTS282ZE3180AINCT-ND Enhancement Mode N-Ch. Speed TEMPFET® P-T0-220-7-3 65 62 45 
BTS282ZE3180AINTR-ND Enhancement Mode N-Ch. Speed TEMPFET® P-T0-220-7-3 2238.57/1,000 
BTS308E3062AINCT-ND Smart Power Highside Switch*.. 4.02 3.20 2.79 
BTS409L1E3062AINCT-ND | Smart Power Highside Switch* 414 316 277 
BTS409L1E3062AINTR-ND | Smart Power Highside Switch* 1355.61/1,000 
BTS410E2IN-ND Smart Power Highside Switch* 439 3.66 3.08 
BTS410F2IN-ND Smart Power Highside Switch* 439 3.66 3.08 
BTS410F2E3062INCT-ND Smart Power Highside Switch . 5.71 454 3.96 
BTS410F2E3062INTR-ND Smart Power Highside Switch . 1976.13/1,000 
BTS428L2INCT-ND 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Power Hig 4.11 3.27 2.85 
BTS428L2INTR-ND 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Power Highside Switch 3374.72/2,500 
BTS432E2E3043IN-ND Smart Power Highside Switch* 6.15 513 4.31 
BTS432E2IN-ND Smart Power Highside Switch . 615 513 4.31 
BTS442E2IN-ND Smart Power Highside Switch*.. 8.31 693 582 
BTS452RINCT-ND Smart Power Highside Switch* 2.69 2.06 1.80 
BTS452RINTR-ND Smart Power Highside Switch* 2082.60/2,500 
BTS462TINCT-ND Smart Power Highside Switch*.. 3.17 2.42 2.12 
BTS462TINTR-ND Smart Power Highside Switch* 2451.80/2,500 
BTS555E3146IN-ND Smart Highside High Current Power 

Switch, Straight Lead*.. TO-218AB/5 11.59 10.31 8.16 
BTS611L1E3128AINCT-ND | Smart Power Highside Switch 

2-Channel: 2 x 200m0*.... ... SMD TO-220AB/7_ 4.79 3.81 3.32 
BTS611L1E3128AINTR-ND | Smart Power Highside Switch 

2-Channel: 2 x 200m0*.... . SMD TO-220AB/7 1657.13/1,000 
BTS611L1IN-ND 2-Channel Smart Power Highside Switch*. TO-220AB/7 3.32) 2.78 2.33 
BTS621L1E3128AINCT-ND | Smart Power Highside Switch 

2-Channel: 2 x 100mQ* . SMD TO-220AB/7_ 6.50 5.18 4.51 


BTS621L1E3128AINTR-ND 


Smart Power Highside Switch 


2-Channel: 2 x 100mO*.... . SMD TO-220AB/7 


2251.67/1,000 


BTS621L1IN-ND 2-Channel Smart Power Highside Switch 0-220AB/7 4.52 3.77 3.17 
BTS660PIN-ND Smart Power Highside High Current Switch TO-220-7-3 7.69 684 5.41 
BTS711L1INCT-ND 4-Channel Highside Switch NEW! DS020-9_ 7.76 6.17 5.38 
BTS711L1INTR-ND 4-Channel Highside Switch NEW! DS020-9 2686.91/1,000 
BTS840S2INCT-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 30m0......DSO-20 10.24 8.78 7.32 
BTS840S2INTR-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 30m0......DS0-20 3218.93/800 
BTS4140NINCT-ND Smart Highside Power Switch*.. SOT-223-4 1.70 «1.31 1.15 
BTS4140NINTR-ND Smart Highside Power Switch* SOT-223-4 592.35/1,000 
BTS4141NINCT-ND Smart Power Highside Switch 1-Ch.: 1 x 200m0Q......SOT-223-4 2.63 2.01. 1.76 
BTS4141NINTR-ND Smart Power Highside Switch 1-Ch.: 1 x 200mQ...... SOT-223-4 860.06/1,000 
BTS5210GINCT-ND Smart Power Highside Switch 2-Ch.: 2 x 140mQ.. -DSO-14 3.68 «2.81 2.46 
BTS5210GINTR-ND Smart Power Highside Switch 2-Ch.: 2 x 140mQ .DSO-14 2844.08/2,500 
BTS5215LINCT-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 90m0Q......DSO-12 5.25 418 3.64 
BTS5215LINTR-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 90m0......DS0-12 1817.10/1,000 
BTS5240LINCT-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 25m0Q......DSO-12 9.13 7.26 6.32 


BTS5240LINTR-ND 
BTS6144BINCT-ND 


Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 25mQ......DSO-12 
Smart Power Highside Switch 


1-Channnel: 1 x 9mQ.... SMD TO-220-7 


3159.81/1,000 


75 6175.87 


BTS6144BINTR-ND 
BTS7930BINCT-ND 
BTS7930BINTR-ND 


Smart Power Highside Switch 
1-Channnel: 1 x 9mQ.... 
High Current P/N-Channel Novalithic™ 
Half Bridge Motor Driver* 
High Current P/N-Channel NovalithiC™ 
Half Bridge Motor Driver* .. 


SMD T0-220-7 


T0-263-7 


T0-263-7 


2684.07/1,000 
9.62 7.65 6.66 


3329.24/1,000 


BTS7960BINCT-ND 


High Current P/N-Channel NovalithIC 


Half Bridge Motor Driver* TO-263-7 12.73 10.92 9.10 
IFX1117GSVINCT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator TASp hie 298: 
IFX1117GSVINTR-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* ... 1821.42/4,000 
TCASO5BGGEGINCT-ND Switch for Inductance Proxi* 5.57 4.43 3.86 
TCA505BGGEGINTR-ND Switch for Inductance Proxi 4570.24/2,500 
TCA3727IN-ND 2-Phase Stepper Motor Driver 9.23 821 6.50 
TLE4207GINCT-ND 1A Dual Half Bridge Driver* ..... 3.69 282 2.47 
TLE4207GINTR-ND 1A Dual Half Bridge Driver* 2858.05/2,500 
TLE4251DINCT-ND Low Drop Voltage Tracker* . 3.94 3.01 2.63 
TLE4251DINTR-ND Low Drop Voltage Tracker* .. 3049.80/2,500 
TLE4267GINCT-ND 5V LDO Voltage Regulator*.. 4.31 3.43 2.99 
TLE4267GINTR-ND 5V LDO Voltage Regulator* 1490.67/1,000 
TLE4267SIN-ND 5V, Low-Drop Voltage Regulator’ 3:20) (2167) 2:25 
TLE4270GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator NEW! P-T0-263-5 3.17 291 259 
TLE4270GINTR-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator NEW! P-T0-263-5 1550.61/1,000 
TLE4271-2GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator NMEWE......P-TO-263-7-1 492 391 3.41 
TLE4271-2GINTR-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator NEWS......P-TO-263-7-1 1701.41/1,000 
TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulator... P-TO-220-3-1 214 1.88 1.61 
TLE4275GINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* TO-263-5 4.04 3.08 2.70 
TLE4275GINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* TO-263-5 1323.03/1,000 
TLE4278GINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* DSO-14 3.94 3.01 2.63 
TLE4278GINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* DSO-14 3049.80/2,500 
TLE4299GMINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* DSO-14 358 2.73 2.39 
TLE4299GMINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* .. .DSO-14 2770.95/2,500 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


798 (T0911) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each * 
TTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
7B 7 SAB82525N-V21INTR-ND 2-Ch. High Level Serial Communication 
ni ey Deserinion Pk. 1 Eric rach Fen Controller Extended (HSCX) P-LCC-44-1 7036.47/500 
= - : 7 SAB82526N-V21IN-ND 1-Ch. High Level Serial Communication 
TLES5205-21N-ND 5A Dual Half Bridge Driver for Controller Extended (HSCX) P-LCC-44-1 19.16 17.25 13.42 
DC Motor Applications * T0-220-7 7.61 6.77 5.36 SAE800IN-ND Prog. Single/Dual/Triple Tone Gong* . .Dip-8-4 6.05 5.05 4.24 
TLES205-2GINCT-ND BA Dual Half Bridge Driver-for SAF-C165H-LFV1.3IN-ND | Embedded C766 with USART, IOM-2 and 
DC Motor Applications T0-263-7. 9.86 846 7.05 HDLC Support* P-144-TQFP 23.41 19.77 16.65 
TLE5205-2GINTR-ND 5A Dual Half Bridge Driver for SAK-CIC751-EOMM6TBAINCT-ND | 16-Ch., 5V ADC Companion for Automotive 
DC Motor Applications* T0-263-7 3747.41/1,000 Embedded Control* ..PG-TSSOP-38-1 817 6.50 5.66 
TLE5206-2IN-ND 5A Dual Half Bridge Driver for SAK-CIC751-EOM16TBAINTR-ND | 16-Ch., 5V ADC Companion for Automotive 
DC Motor Applications* ... Tb 67 15:36 Embedded Control* PG-TSSOP-38-1 8047.87/3,000 
TLE6208-6GINCT-ND Hex Half Bridge/Double Six-Driver for TCA785IN-ND LSL Compatible Phase Control IC* ..16-Dip 6.78 6.03 4.77 
DC Motor Applications* 9.69 8.31 6.92 TDAS5100INCT-ND 868MHz-870MHz ASK/FSK Transmitter* -TSSOP-16 3.59 2.74 2.40 
TLE6208-6GINTR-ND Hex Half Bridge/Double Six-Driver for TDAS5101INCT-ND 311MHz-317MHz ASK/FSK Transmitter... -TSSOP-16 3.59 2.74 2.40 
DC Motor Applications* ... 3681.44/1,000 TDA5103AINCT-ND 344MHz-347MHz ASK Transmitter, P-TSSOP-10 3.75 286 2.50 
TLE6220GPINCT-ND Smart Quad Lowside Switch* 8.96 7.69 641 TDAS200INCT-ND 868MHz-870MHz and 433MHz-435MHz Low 
TLE6220GPINTR-ND Smart Quad Lowside Switch* 2816.55/800 Power ASK Receiver 4133.16 2.76 
TLE6225GINCT-ND Smart Quad Lowside Switch* 510 4.06 3.54 TDAS200INTR-ND 868MHz-870MHz and 433MHz-435MHz Low 
TLE6225GINTR-ND Smart Quad Lowside Switch* 1765.53/1,000 Power ASK Receive -TSSOP-28-1 3839.55/3,000 
‘Sorisors TDAS5201INCT-ND 310MHz and 345MHz 
ASK Single Receiver* P-TSSOP-28-1 488 3.88 3.38 
KT230INCT-ND Silicon Temperature Sensor. 70 53 47 TDA5201INTR-ND 310MHz and 345MHz Low Power 
KTY135INCT-ND Silicon Temperature Sensor* . 95 12 64 ASK Single Receiver* P-TSSOP-28-1 8844.00/3,000 
KTY135INTR-ND Silicon Temperature Sensor* . 652.68/3,000 TDA5211INCT-ND 310MHz-350MHz FSK/ASK 
KTY136INCT-ND Silicon Temperature Sensor* .... 70 eel iy Superheterodyne Receiver. P-TSSOP-28 4.28 3.41 2.97 
TLE4905GINCT-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDA5214INTR-ND 310MHz-350MHz FSK/ASK 
Field Applications 1.35 1.04 91 Superheterodyne Receiver. P-TSSOP-28 4218.62/3,000 
TLE4905GINTR-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDAS212INCT-ND 910MHz-920MHz Low Power FSK/ASK 
Field Applications 470.40/1,000 Superheterodyne Receiver. P-TSSOP-28 3.95 3.14 2.74 
TLE4905LE6433INCT-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDA5212INTR-ND 910MHz-920MHz Low Power FSK/ASK 
Field Applications* 134 1.04 91 Superheterodyne Receiver. 3888.38/3,000 
TLE4905LE6433INTB-ND — | Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDA21201-B7INCT-ND Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET . 682 5.43 473 
Field Applications* 3 3250.00/8,000 TDA21201-P7IN-ND Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET . 5.57 465 3.90 
TLE4906LINCT-ND High Precision Hall-Effect Switch* PG-SS0-3-2 1.34 1.03 91 TDA21201-S7IN-ND Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET... 5.57 465 3.90 
TLE4906LINTB-ND High Precision Hall-Effect Switch* PG-SS0-3-2 842.13/2,000 
TLE4913INCT-ND Low Power Hall Switch* C-59-3-1 95 72 64 
TLE4913INTR-ND Low Power Hall Switch* C-59-3-1 883.68/3,000 SUES Te CARDS Cee raids 
TLE4921-SUINCT-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor -S880-4-1 5.88 4.68 4.08 me 
TLE4921-SUINTB-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor* “$80-4-1 3860.74/2,000 Diol key rea Enea Each ao 
TLE4925INCT-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor®... .§80-3-6 6.03 4.80 4.18 atlas serio 
TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic Field Application 1.34 103 91 EASY6996FCIN-ND Board Evaluation ADM6996FC .. ise = = 
TLE4935GINTR-ND Hall IC Switch for Magnetic Field Application 465.75/1,000 EASY6996LCIN-ND Board Evaluation ADM6996LC. — [0200 
TLE4942-1CINCT-ND Differential 2-Wire Hall-Effect Sensor* 6.28 5.00 4.35 EAS oor oa Evaluation pe uae . = ree ht 
TLE4942-1CINTB-ND Differential 2-Wire Hall-Effect Sensor* 3260.66/1,500 i Sara eveivenet : — Be oat ee 
TLEA945LINCT-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic EASY6999UIN-ND Board Evaluation ADM6999U — HEC ee 
Field Applications * 142 140 96 EASY7001MIIIN-ND Board Evaluation ADM7001 . —- 545 — — 
newws.imeo | air Sei ra ce ee co eames enter “ae 
TS A A Tae EEE EVALSF2-ICE2A365IN-ND | Board Demo ICE2A365 40W SMPS.... rg) SS 
Feld Apo iigsdnee eee see Suh Ey EVALSF2-ICE2B765PIN-ND _| Board Demo ICE2B765P 80W SMPS.. 2106 — 
. _ 4 : ; : 3 : EVALSF3-ICE3A5565PIN-ND | Board Demo ICE3A5565P 100W SMP: — 2196 — — 
WRC ENTEN sore for Magnetic Aancarnienn EVALSF3-ICE3BO565IN-ND | Board Demo ICE3B0565 15W SMP: Seg = = 
TLE4945-2LINCT-ND Bipsbir net 1G Switch pes EVALSF3-ICE3B1565IN-ND | Board Demo ICE3B1565 20W SMPS... 93281 — — 
abla matic’ Field Applléations We <i ER EVALSF3-ICE3B2065PIN-ND | Board Demo ICE3B2065P 40W SMPS 2196 — — 
srg PP : : : EVALSF3-ICE3B2565IN-ND | Board Demo ICE3B2565 30.4W SMPS — 3281 — — 
WMS UCN SEE TN, cl mananinn EVALSF3-ICESDSOTIN-ND | Board Demo ICE3DSO1 GOW 8-Di —— = = 
A ech elo ae ea EVALSF3-ICE3DSO1GIN-ND_ | Board Demo ICE3DS01G 60W SO-8 i 
TLE4990INCT-ND Programmable Linear Ratiometric Hall | 653 519 452 - -OINGI if = ae, 
HGCA REL p lelinecelRatamatietell SRQWUIDUT EVALPFC1-TDA4863-2IN-ND | Board Demo DCM-PFC 160W SMBS... 232.81 
POG FAR TaD Nea ATOM EMG aD Bestia Sales EVALPFC2-ICE2PCSO1IN-ND | Board Demo CCM-PFC 300/500W SMP: — 2198 — — 
Specialized Integrated Circuits EVALSF3-ICE3B2065PIN-ND | Board Demo ICE3B2065P 40W SMPS — 22198 — — 
BCR400WE6327INCT-ND | Active Bias Controller* SOT-343. 48.2828 BFP4G0BOARDIN-ND Board Application BFP460 LNA. 38.75 — — 
BCR400WE6327INTR-ND — | Active Bias Controller* .SOT-343 272.70/3,000 BFP640BOARDIN-ND Board Application BFP640 AN 82..... 2915 
BGA420E6327INCT-ND 6V, 15mA Si-MMIC Amp SOT-343 1.09 83 = 78 BFP740BOARDIN-ND Board Application Unpopulated BFP740 . S200 
BGA428E6327INCT-ND High Gain Low Noise Amp* SOT-363 1.84 1.42 1.24 BGAG16EVALIN-ND Board Application Populated BGAG16. RMS es 
BGA428E6327INTR-ND High Gain Low Noise Amp* .SOT-363 1731.78/3,000 Ca Bate peme con bikes Sai 
BGA612E6327INCT-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp*. $0T-343 1.91 1.47 1.29 a) Board Demo 73: = 
BGAG12E6327INTR-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp*. .S0T-343 1798.61/3,000 DEMOBOARDTLE6208-3GIN-ND | Board Demo TLE6208-3! 272.80 — — 
1 ii i * : : DEMOBOARDTLE6208-6GIN-ND | Board Demo TLE6208-6G — 3329 — — 
BGA614E6327INCT-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp*. -SOT-343 1.96 1.51 1.33 
ii i * : DEMOBOARDTLE6214LIN-ND | Board Demo TLE 6214L — 14320 — — 
BGA614E6327INTR-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp*. -SOT-343 1848.42/3,000 DEMOBOARDTLE6244XIN-ND | Board D TLE 6244X 443,20 
BGAG15L7E6327INCT-ND _ | Silicon Germanium GPS Low Noise Amp* TSLP-7 1.31 1.01 89 H bard Demo i ——— 
BGA615L7E6327INTR-ND | Silicon Germanium GPS Low Noise Amp* TSLP-7 2964.98/7,500 DEMOBOARDTLE6268RIN-ND | Board Demo TLE 6288R .. 150.200 —- — 
be ; 2 DEMOBOARDTLE6365GIN-ND | Board Demo TLE 6365 Rev. — 6659 — — 
BGA616E6327INCT-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp*. .SOT-343 «1.77 «1.36 «1.20 
rs s DEMOBOARDTLE6368IN-ND | Board Demo TLE 6368. — 143.20 — — 
BGA616E6327INTR-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp*. -SOT-343 1663.34/3,000 
: DEMOBOARDTLE6389-2GVIN-ND | Board Demo TLE 6389-2GV. — 166.47 — — 
BGAG22L7E6327INCT-ND | Wide Band Low Noise Amp*.. 2.05 158 139 . : = eee 
: DEMOBOARDTLE6389-2GV50IN-ND| Board Demo TLE 6389-2 GV50 166.47 
BGA622L7E6327INTR-ND | Wide Band Low Noise Amp*.. 4640.03/7,500 
- DEMOBOARDTLE6389-3GVS0IN-ND| Board Demo TLE 6389-3 GV50 — 647 — — 
ICE2A0565IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* . 1.25 1.00 .84 ORIN. t = ae = 
f DEMOBOARDTLE7209-2RIN-ND| Board Demo TLE 7209-2R 143.20 
ICE2A165IN-ND. Off-Line SMPS Current Mode Controller. Wb died: saled2! i — = ES 
: DEMOBOARDTLE8201RIN-ND| Board Demo TLE8201R V1.0 332.94 
ICE2A180ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller 1.74 153 1.31 KP125EVALBOARDIN-ND Board Evaluation KP12 — 181.86 = =, 
ICE2A2651IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* . 1.69 148 1.27 ‘ 
ICE2A280ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Gontroller* . 284 249 2.13 
ICE2A365IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* . 2.62 2.30 1.97 | | O g 
ICE2A765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* . 3.89 3.24 2.72 
ICE2B265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* . 1.69 148 1.27 Zilog igi-Key Price Each + 
ICE2B765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller... 3.89 3.24 2.72 Part No. Part No. Description 1 25 100 
PEB2075N-V13INCT-ND ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC®) 27.90 24.42 20.06 7BAC3006AEG 269-4576-ND | 6MHz, 780 CMOS Counter/Timer Circuit™ 492369 2.73 
PEB3265H-V13IN-ND Dual Channel Subseriber Line Interface 784C3006PEG 269-3910-ND | 6MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit* 492 369 273 
Codec Filter SLICOFI-2x*. 15.03 13.53 10.53 784C3008PEG 269-3911-ND | 8MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit* 492 369 273 
PEB20256E-V21IN-ND Multichannel Network Interface 784C3008VEG 269-3912-ND | 8MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit* 492 369 273 
Controller for HDLC/PPP 182.99 159.39 153.48 784C3010PEG 269-3914-ND | 10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit* . 492 369 273 
PEB20320H-V34IN-ND Mulicnat Niet Interface ea tas 284C3010VEC 269-3043-ND | 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit. 492 3.69 2.73 
‘ontroller for IGS . 
PEB20321H-V22IN-ND Multichannel Network Interface Controller 
for HDLC with Extensions. P-MQFP-160-1 87.94 76.82 71.52 | | O g 
PEF3452H-V13IN-ND Line Interface Unit for DS3, STS1 
and £3 TE3-LIU™ .P-MQFP-44-2 42.66 38.40 29.87 Zilog Digi-Key ao Price Each 
PEF22810T-V21INCT-ND Standard, Very High Bit Part No. Part No. Description 1 25 100 
DSL Chipset, Line Driver .. 4423.14 2.75 784C1506FEG 269-3904-ND | 6MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller*......100-QFP 14.16 10.62 7.86 
PMB2201RV12TRINCT-ND | 2.5GHz Mixer DC and 0.8GHz- 784C1510AEG 269-3905-ND | 10MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller*...100-VOFP 14.16 10.62 7.86 
Vector Modulator. 6.24 496 4.32 Z84C1510FEG 269-3906-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller* 14.16 10.62 7.86 
PXB4220E-V32IN-ND Interworking Element for 8 E1/T1 Lines IWE P-BGA-256 105.08 91.79 85.46 784C1516ASG 269-3907-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller* . 18.75 14.07 10.41 
PXB4220E-V33IN-ND Interworking Element for 8 E1/T1 Lines IWE8 ... -BGA-256 111.68 97.55 90.83 Z84C1516FSC 269-3035-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller. 18.39 13.80 10.21 
SAB82525N-V21INCT-ND | 2-Ch. High Level Serial Communication 784C1516FSG 269-3908-ND | 16MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller* . 18.39 13.80 10.21 
Controller Extended (SCX) . P-LCC-44-1 30.23 28.15 22.94 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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5 . NXP Digi-Key Price Each 
l O g COMM ATION CONTROTL CES Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


- _ 5 TDAG1110U 568-3587-5-ND _| Video Output Amp SIL 417 3.34 2.60 

ae ay Key Desorption Pkg Fl Price Fach Whe TDA7050TD 568-1137-5-ND —_| Low Voltage Mono, 79 66 53 

: : : = b TDA7052AN 568-1138-5-ND | 1W BTL Mono Audio Amp . 103 87 69 

Z8523008PEC 269-3044-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication TDA7052ATD-T 568-1139-1-ND 4W BTL Mono Audio Amp . 1.03 87 .69 
Controller, Extended Temperature...............-ssss 40-Dip 22.62 16.97 12.56 TDA7052ATD-T 568-1139-2-ND 4W BTL Mono Audio Amp . 4120.28/2.500 

78523008PEG —_|269-3916-ND | aMtHz, Enhanced Serial Communication TDATOEDEN Deena TW ETL Moos audio ihe ms # ae 

Controller, Extended Temperature* 22.62 16.97 12.56 + ; e : : 

78523008PSG __|269-3917-ND_| @MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 13.83 10.38 7.69 TDA705281D po seogvogem| |W BTL Mono Audio Amp . tes ep) 
: _ TDA7052N 568-1140-5-ND | 1W BTL Mono Audio Amp . ‘1 76 64 

Z8523008VEG 269-3918-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication TDA7053AN 568-3491-5-ND Stereo BTL Audio Output Amp 145° 1.21 ‘97 


Controller, Extended Temperature* 44-PLCC 19.95 14.97 11.09 


78523008VSG _|269-3919-ND | @MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* ....44-PLCC 13.83 10.38 7.69 J DRZOSSALL DUSSAUZEENOMEE! Stereo BTL Audio Output Amp Weg aa 
78523010PEG 269-3920-ND | 10MHz, Enhanced Serial Communication TDA7056ATD 568-3493-5-ND | 3W BTL Mono Audio Amp 1160 97.78 

Controller Extended Temperature*... 98.92 2124 15.74 TDA7056AU 568-1141-5-ND | 3W BTL Mono Audio Output Amp. 116 «697 «78 
78523010PSG _|269-3921-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller*........40-Dip 17.46 13.10 9.70 ers 568-1142-5-ND | 3W BTL Mono Audio Amp ..... 1.31 1.05.79 
78523010VEG 269-3922-ND | 10MHz. Enhanced Serial Communication \7057AQU 568-1143-5-ND 2x8W Stereo BTL Audio Output Amp 1.72 1.38 1.04 

Controller Extended Temperature™.. We sm SO <M TDA8510JU 568-3472-5-ND __| 26W BTL and 2x3W SE Power Am 3.26 261 2.03 
78523010VSG _|269-3923-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* ....44-PLCC 17.46 1310 9.70 TDAB511JU 568-3473-5-ND —_| 4x13W Single-Ended Power Amp. 3.26 261 2.03 
28523016PEG 269-3924-ND | 16MbHz, Enhanced Serial Communication TDA8512JU 568-3474-5-ND 26W BTL and 2x13W SE or 4x13W 

Controller Extended Temperature* ... 34.95 26.22 19.41 SE Power Amp. 3.04 244 1.90 


150 1.20 .90 


ZB523016PSG _|269-3925-ND | 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller*.......40-Dip 22.44 16.83 12.46 TDA8541TD 568-3475-5-ND | 1W BTL Audio Amp Sh ay A 


78523016VEG 269-3926-ND | 16MHz, Enhanced Serial Communication TDABS42AT/N1 568-3476-5-ND 2x1.5W BTL Audio Amp. 


Controller Extended Temperature* A4-PLCC 34.95 26.22 19.41 TDA8542TSDK-T 568-2379-1-ND _| 2x0.7W BTL Audio Amp. 46 1.98 1.54 
28523016VSG 269-3927-ND | 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller®......44-PLCC 22.44 16.83 12.46 TDA8542TSDK-T 568-2379-2-ND —_| 2x0.7W BTL Audio Amp. 3448.31/2,500 
28523020VSC. 269-3057-ND | 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller.........44-PLCC 29.58 22.19 16.44 TDA8543TD-T 568-2380-1-ND 2W BTL Audio Amp. 2.00 1.60 1.20 
78523020VSG 269-3928-ND | 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller*......44-PLCC 2058 22.19 16.44 TDA85431D-T 568-2380-2-ND | 2W BTL Audio Amp. 2560.00/2,500 
785C3008PEG 269-3929-ND | 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* .....40-Dip 11.76 8.82 6.54 TDA8547TSDK-T 568-2381-1-ND | 2x0.7W BTL Audio Amp. 237 1.90 1.48 
Z85C3008PSG 269-3930-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* .....40-Dip 7.86 5.90 4.37 TDA8547TSDK-T 568-2381-2-ND 2x0.7W BTL Audio Amp. 3315.69/2,500 
Z85C3008VEG 269-3931-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* .44-PLCC 11.76 882 6.54 TDA8551TD 568-3477-5-ND 1W BTL Audio Amp... 1.16 97 78 
Z85C3008VSG 269-3932-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ..44-PLCC 7.86 5.90 4.37 TDA8552TD 568-3478-5-ND 2x1.4W BTL Audio Amp. 1.72 1.38 1.04 
785C3010PEG 269-3933-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 13.38 10.04 7.44 TDA8552TSDB-T 568-3479-1-ND —_| 2x1.4W BTL Audio Amp. 1.72 138 1.04 
285C3010PSG 269-3934-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 8.97 6.73 4.99 TDA8552TSDB-T 568-3479-2-ND__| 2x1.4W BTL Audio Amp. 2206.40/2,500 
2850301 0VEG 269-3935-ND TOME ae CMOS Serial Comm. ae aR SU TDA85591D 568-3480-5-ND | Low Voltage Stereo Headphone Amp....16-SOIG 1.12 94 75 
785C3010VSG —_|269-3936-ND_| 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. RiP eons ippeeaea ie oc 5) ABR aed 
Controller. ial lanai TDAS5630U 568-3483-5-ND | 2x40W/2-Ohm een 
785C3016PSC 269-3066-ND | 16MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller.....40-Dip 13.11 9.84 7.29 Power Amp 505 4.05 3.42 
785C3016PSG 269-3937-ND | 16MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 13.11 9.84 7.29 Taner a 7 ; 
SBECaDIEVEG 60-3938-ND | 16MHz'28s00 CMOS Serial Comm, TDA8566QU 568-3484-5-ND | 2x40W/2-Ohm Stereo BTL Car Radio arr 
Controller* .... 13.11 9.84 7.29 TDA8S66TH 568-3485-5-ND ‘ fi ; 
Power Amp 512 410 3.46 
NXP S ; A TDA8567QU 568-1146-5-ND__| 4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-DIL__ 9.16 7.33 6.19 
emiconauctors RoHS Compliant TDAS568QU 568-3486-5-ND | 4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL_ 9.16 7.33 6.19 
NXP Digi-Key Price Each TDA8569QU 568-3487-5-ND | 4x40W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL_ 8.52 7.68 6.81 
Part No. Part No. Deserintion Pkg. Tae OS wETO TDA8571JU 568-3488-5-ND | 4x40W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL_ 9.00 7.21 6.08 
: TDA8579TD 568-3592-5-ND Dual Common-Mode Rejection Diff. Line 
NE5234D/01 568-3193-5-ND cared High Performance Srctirnaten Receiver... 160 128 96 
$A5211D/01 568-2449-5-ND | 180MHz Transimpedance Amp 874 6.99 5.90 Lee POSER CEN) ov 1coWl Class-D Power Amp.- Sten 
SA5217D/01 568-3570-5-ND _| Postamp with Link Status 939 7.52 6.34 P- ‘ : : 
TDA8920BTH-T 568-2060-2-ND | 2x100W Class-D Power Amp. 1743.84/500 
$A5232D/01 568-3571-5-ND Matched Dual Low Voltage Op Amp. 242 1.94 1.46 TDA8922BJ 568-3465-5-ND 2x50W Class-D Power Amp 515 413 3.21 
SA5232N/01 568-3572-5-ND Matched Dual Low Voltage Op Amp........... 2.36 1.89 1.47 TDA8931T 568-3609-5-ND 1x20W Power Comparator. 233 187 1.45 
SA5234D/01 568°9573-5-ND A VOReLOn A Performance Low Sieh fae Cia TDAG941PD 568-3459-5-ND | 1.5W Mono BTL Audio Amp 5 80. 64 
SA58631TK-T 568-2450-1-ND | 3W BTL Audio Amp 182 146 1.09 ra Pee en em Co gions BTL Audio Amp. He Seta 
SA58631TK-T 568-2450-2-ND __| 3W BTL Audio Amp... 2788.99/3,000 ane : : : 
‘ TDA8944JU 568-3462-5-ND | 2x7W BTL Audio Amp 152 122 92 
SA58632BS-T 568-2451-1-ND | 2x2.2W BTL Audio Amp 232 186 1.39 TDARO45SU 568-3509-5-ND | 15W BTL Mono Audio Amp 134 1108 at 
SA58632BS-T 568-2451-2-ND —_| 2x2.2W BTL Audio Amp 2964.16/2,500 - 
TRA : TDA8946AJU 568-3456-5-ND | 2x15W BTL Audio Amp 186 150 1.12 
SA58637BS 568-4356-1-ND —_| 2x2.2W BTL Audio Amp NEW! 220 1.76 1.32 : 
nee, : TDA8946JU 568-3457-5-ND | 2x15W Stereo BTL Audio Am 1.79 144 1.08 
SA58637BS 568-4356-2-ND | 2x2.2W BTL Audio Amp NEW! 2816.00/2,500 : 
TDA8947J 568-3458-5-ND | 4-Channel Audio Amp 248 1.99 150 
SA58670ABS 568-4354-1-ND —_| 2.1W/Channel Stereo Class-D A qrAge4 | eee {Channel Audio A am ey SB 
Atm EW i ey TFA9842BJ 366-3452-5/ND__| 2<Channel Audio Amp 13714492 
SAS8670ABS 568-4354-2-ND | 2.1W/Channel Stereo Class-D Audio anne a 3 a 
. 7 TFAQ842J 568-3453-5-ND | 2-Channel Audio Amp 137 144 52 
Amp NEW! O-HVOEN HEU sl) TFAQ843BJ 568-3454-5-ND | 2-Channel Audio AI 149 125 1.00 
SA58670BS, 115 568-4268-1-ND _| Class-D Stereo Audio Amp O-HVQFN 1.43 1.14 86 yee eananne’ AUGIO Ame 3 : ; 
oes : 4 : TFAQ843J 568-3455-5-ND | 2-Channel Audio Amp 149 125 1.00 
SA58670BS, 115 568-4268-2-ND _| Class-D Stereo Audio Amp 0-HVQFN 1111.50/1,500 uote 
ee a : TJA1010TD-T 568-3614-1-ND —_| Octal Low Side Driver 215 173 1.30 
SA58671UK 568-4355-1-ND 1.2W/Channel Stereo Class-D Audio TJM1010TD-T 68-3614-2-ND Octal Low Side Dri 4418:78/1.000 
Amp NEW!............. 16-WLCSP 1.50 1.20  .90 Z 568-3614-2- ctal Low Side Driver .... 78/1, 
SA58671UK 568-4355-2-ND 1.2W/Channel Stereo Class-D Audio 
Amp NEWS... 2304.00/3,000 : ; CLOCK MANAGEMENT 
TDA1013BU 568-1125-5-ND —_| 4W Audio Power Am 9-SiL 1.20 1.00 80 NXP Semiconductors Bi Reel ROHS Compliant 
TDA1308AT/N2-G 568-3498-1-ND Class-AB Stereo Headphone Drive 92 NiO, NXP Digi-K Pree Enh 
TDA1308AT/N2-G 568-3498-2-ND Class-AB Stereo Headphone Drive 406.05/1,000 Barina Petite srenepar A ee ean 
TDA1308AUK-G 568-4184-1-ND Class-AB Stereo Headphone Drive! AN Ge Aah PCK210BS-T 568-2032-4-ND L nai Dual 
TDA1308AUK-G 568-4184-2-ND __| Class-AB Stereo Headphone Drive 2080.16/5,000 Cheba ue AG} QB) ase 
TDA1308T/N2 568-2090-5-ND Class-AB Stereo Headphone Drive 92 i ie : 2 
TDA1308TT/N2-T 568-3499-1-ND —_| Class-AB Stereo Headphone Drive 72 54 Mt PCKSS3BD/6-F see aaa GIL mow CMOS ao-.arp WROD? 
TDA1308TT/N2-T 568-3499-2-ND _| Class-AB Stereo Headphone Drive 581.43/2,500 povasaaniee socom TER 7 Bri PEC es acoe aa ‘ 5 : ; 
TDA1516B0U 568-1127-5-ND | 24W BTL or 2x12W Stereo Car Radio PED ad SN Ra Cee na 
Output 3.3V PLL Clock Driver.......... 32-LOFP 4080.00/2,000 
Power Amp ake 432 346 2.69 
TDA1517ATWDH 568-3500-5-ND —_| 2x4W SE BTL Power Amp. 20-HTSSOP 9176S 
TDA1517PN 568-1128-5-ND 2x6W Stereo Power Am i 1.08 90 72 . DATA COMMUNICATIONS 
TDA1517U 568-3501-5-ND _| 2x6W Stereo Power Am 108 90 72 NXP Semiconductors RoHS Compliant 
TDA1519BU 568-1129-5-ND | 12W BTL or 2x6W Stereo Car Radio ay ; 
Power Amp 3.04 2.44 1.90 Be No wt ee Description Pkg 1 TS 
TDA1519CSPU 568-3502-5-ND | 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp 3.77 3.02 2.35 - : - 
TDA1519CU 568-1130-5-ND | 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp.....9-SIL 3.77 3.02 2.35 USB 
TDA1519U 568-3505-5-ND 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp... 3.04 2.44 1.90 1P42200Z6 T/R 568-3529-1-ND Dual USB 2.0 Integrated ESD 
TDA1524AN 568-1131-5-ND | Stereo-Tone/Volume Control Circuit.......18-DIL 3.68 295 2.29 Protection 30.75.60 
TDA1552QU 568-3506-5-ND 2x22W BTL Stereo Car Radio Power 1P4220026 T/R 568-3529-2-ND Dual USB 2.0 Integrated ESD 
Amp. 5410 4.09 3.45 Protection. .6-TSOP 1170.00/3,000 
TDA1554QU 568-1132-5-ND 1SP1102BS-T 568-1876-1-ND__| Advanced 12-Bit USB Transceiver......14-HVQFN 1.26 1.05 84 
264 211 1.65 1SP1102BS-T 568-1876-2-ND | Advanced 12-Bit USB Transceiver......14-HVOFN 3213.00/6,000 
TDA15570U 568-3507-5-ND ISP1102W-G 568-3143-1-ND | Advanced 12-Bit USB Transceiver. 126 1.05 84 
Amp 264 241 1.65 ISP1102W-G 568-3143-2-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver. 782.04/1,400 
TDA1558QU 568-3508-5-ND 2x22W or 4x11W Single-Ended Car ISP1104W-G 568-3144-1-ND Agancet Universal Serial Bus Ae ae Pr 
Radio Power Amp 5.50 440 3.71 ranscelver : 5 
TDA1562QU 568-1134-5-ND 70W High Efficiency Power Amp .. 9.04 815 7.22 ISP1104W-G 568-3144-2-ND Advanced Universal Serial Bus 
TDA15961D 568-3581-5-ND _| IF Amp/Demodulator. 415 3.32 259 Transceiver... = 782.04/1,400 
TDA1597N 568-3582-5-ND IF Amp/Demodulator. 454 3.64 2.83 ISP1105BS-T 568-1877-1-ND Advanced 12M: it Transceive 1.26 1.05 84 
TDA1597TD 568-3583-5-ND IF Amp/Demodulator. 435 349 271 ISP1105BS-T 568-1877-2-ND Advanced 12M-Bit Transceive 3213.00/6,000 
TDA1599TD 568-3584-5-ND IF Amp/Demodulator. 3.38 2.70 2.10 ISP1105W-G 568-3145-1-ND Advanced 12M-Bit Transceive| 1.26 1.05 .84 
TDA2611AU 568-1135-5-ND _| 5W Audio Power Amp o7 8265 ISP1105W-G 568-3145-2-ND | Advanced 12M-Bit Transceivel 782.04/1,400 
TDA2614U 568-3494-5-ND | 6W Audio Power Amp nie 88 76 ISP1106W-G 568-3147-1-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA2615U 568-3495-5-ND | 2x6W Audio Power Amp 145 116 87 Controller. sie 142 119 95 
TDA2616QU 568-3496-5-ND —_| 2x12W Audio Power Amp. 152 122 92 ISP1106W-G 568-3147-2-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA2616U 568-3497-5-ND —_| 2x12W Audio Power Amp. 152 122 92 Controller. 882.03/1,400 
TDAS051ATD 568-1136-5-ND Home Automation Modem 462 3.70 2.88 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
800 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DATA COMMUNICATIONS (Continued) 


RoHS Compliant 


NXP 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
il 25 100 


Digital-to-Analog Converter 


TDA8777HL/14/C1-S 
TDA8777HL/24/C1-S 


568-3603-ND 
568-3604-ND 


Triple 10-Bit Video DAC . 
Triple 10-Bit Video DAC . 


850 7.65 6.79 
9.58 863 7.65 


UDA1330ATSDK 568-3442-5-ND Low Cost Stereo Filter DAC 16-SSOP 2.17 «1.74 1.31 
UDA1334ATSDH 568-3443-5-ND Low Power Audio DAC with 16-SSOP 1.65 1.33 1.00 
UDA1334BTD 568-3444-5-ND Low Power Audio DAC SOR 27296 
UDA1334BTSDH 568-3445-5-ND Low Power Audio DAC 159 127 .96 
UDA1334TSDH 568-3446-5-ND Low Power Audio DAC 1.90 152 1.14 
UDA1351TSDB 568-3349-5-ND 96kHz IEC 958 Audio DAC 1.26 1.05 84 
Video Encoder / Decoder 

SAA7103HB 568-1306-ND Digital Video Encoder. 16.89 15.77 14.65 
SAA7105HBG 568-1307-ND Digital Video Encoder. 18.95 17.69 16.43 
SAA7111AHBG 568-1308-ND Enhanced Video Input Processo! 15.00 14.00 13.00 
SAA7111AHZBD 568-1309-ND Enhanced Video Input Processor... 15.00 14.00 13.00 
SAA7113HB 568-1310-ND 9-Bit Video Input Processor 15.43 13.90 12.33 
SAA7114HBE 568-1311-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 18.95 17.69 16.43 
SAA7115HLBE 568-1312-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 23.68 22.11 20.53 
SAA7118EEB 568-1313-ND Multistandard Video Decoder. 27.90 26.04 24.18 
SAA7118HBB 568-1314-ND Multistandard Video Decoder. 27.90 26.04 24.18 
SAA7121HB 568-1315-ND Digital Video Encoder. 7.98 639 5.39 
SAA7121H/V2 568-1185-1-ND Digital Video Encoder. 7.58 607 5.12 
SAA7121HV2 568-1185-2-ND Digital Video Encoder. 7106.25/1,500 

SAA7129AHB 568-1316-ND Digital Video Encoder. 14.91 13.43 11.90 
SAA7146AHBB 568-1318-ND Video SPCI Bridge... 31.20 29.12 27.04 


NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
CAN 
AU5790D 568-3053-5-ND Single Wire CAN Transceiver .. 2.34 1.88 1.46 
AU5790D14/N 568-3054-5-ND Single Wire CAN Transceiver . Pails Ti aleto) 
PCA82C250N 568-1020-5-ND CAN Controller Interface 140 112 .84 
PCA82C250TD-T 568-1021-1-ND CAN Controller Interface 140 112 .84 
PCA82C250TD-T 568-1021-2-ND CAN Controller Interface 1788.80/2,500 
PCA82C251TD-T 568-1023-1-ND CAN Transceiver for 24V System isiel les eee 
PCA82C251TD-T 568-1023-2-ND CAN Transceiver for 24V System 1955.20/2,500 


SJA1000N 
SJA1000TD 
SJA1000TD-T 


568-1122-5-ND 
568-3994-5-ND 
568-1123-1-ND 


Stand-Alone CAN Controller... 
Stand-Alone CAN Controller. 
Stand-Alone CAN Controlle 


5.43 4.35 3.38 
5.43 4.35 3.38 
5.43 4.35 3.38 


SJA1000TD-T 
TJA1020TD 
TJA1040TD-T 
TJA1040TD-T 
TJA1041T/N1,512 


568-1123-2-ND 
568-3513-5-ND 
568-1149-1-ND 
568-1149-2-ND 
568-4328-5-ND 


Stand-Alone CAN Controlle 
LIN Transceiver. 
High Speed CAN Transceiver . 
High Speed CAN Transceiver . 
High Speed CAN Transceiver . 


3076.32/1,000 
AO) 109) 287: 
1.32 1.06 .80 

1693.12/2,500 
216 73 30 


TJA1041TD 
TJA1050TD-T 
TJA1050TD-T 
TJA1053TD 
TJA1054ATD-T 


568-1150-5-ND 
568-1151-1-ND 
568-1151-2-ND 
568-3514-5-ND 
568-1152-1-ND 


High Speed CAN Transceiver . 
High Speed CAN Transceiver . 
High Speed CAN Transceivel 
Fault-Tolerant CAN Transceivi 
Fault-Tolerant CAN Transceive: 


216 1.73 1.30 
1.29 1.08 .86 
1394.25/2,500 
3.08 2.47 1.92 
2.05 1.64 1.23 


NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
ISP1109BS 568-3148-ND Universal Serial Bus Transceiver........ 32-HVOFN §=2.25° «1.80 1.35 
ISP1110VH-G 568-3149-1-ND Universal Serial Bus 

Transceiver with UART ..........00css000 16-HBCC §=61.29 1.08 86 
ISP1110VH-G 568-3149-2-ND Universal Serial Bus 

Transceiver with UART............c00 16-HBCC 800.66/1,400 
ISP1160BD01-T 568-1878-1-ND Embedded 12M-Bit USB Host 

Controller... 5.20 4.16 3.51 
ISP1160BD01-T 568-1878-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host 

Controller.. 4875.00/1,500 
ISP1160BM01-T 568-1879-1-ND Embedded 1 

Controller... 5.20 4.16 3.51 
ISP1160BM01-T 568-1879-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host 

Controller. 6500.00/2,000 
ISP1161A1BD 568-1162-ND USB Single-Chip Host/Device 

Controller... jt 7.37 5.90 4.98 
ISP1161A1BM-S 568-1164-ND USB Single-Chip Host/Device 

Controller... 6.30 5.04 4.26 
ISP1181ABS 568-3151-5-ND Full Speed USB Controller. 414 3.32 2.58 
ISP1181ADGG 568-1001-5-ND Full Speed USB Controller. 436 3.49 2.72 
ISP1181BBS 568-3152-5-ND Full Speed USB Controller. 436 3.49 2.72 
ISP1181BDGG 568-1002-5-ND Full Speed USB Controller. 436 3.49 2.72 
ISP1183BS-T 568-1880-1-ND Low Power 12M-Bit USB Interface 

Device with DMA... SS ai ae) 
ISP1183BS-T 568-1880-2-ND Low Power 12M-Bit USB Interface 

Device with DMA... 11850.00/6,000 
ISP1301BS 568-1166-ND USB On-the-Go Transceive| 4-HVOQFN 2.25 1.80 1.40 
ISP1301BS-T 568-1881-1-ND USB On-the-Go Transceive| 4-HVOQFN 2.25 1.80 1.40 
ISP1301BS-T 568-1881-2-ND USB On-the-Go Transceive| '4-HVOFN 7500.00/6,000 
ISP1362BD 568-1167-ND Single-Chip USB OTG Controle 4-LQFP 640 5.12 4.32 
ISP1362BD-S 568-1219-ND Single-Chip USB OTG Controle 4-LQFP 6.40 5.12 4.32 
ISP1362EE-T 568-1882-1-ND 12M-Bit USB OTG Controller. 64-TFBGA 640 5.12 4.32 
ISP1362EE-T 568-1882-2-ND 12M-Bit USB OTG Controller. 9920.00/2,500 
ISP1504ABS 568-3154-ND ULPI Transceiver. 32-HVQFN 3.02 2.42 1.88 
ISP1505ABS 568-3155-ND 2.93 2.34 1.82 
ISP1506ABS 568-3156-ND 3.08 2.47 1.92 
ISP1520BD-S 568-1169-ND 6.29 4.23 3.29 
ISP1520BD-T 568-1883-1-ND HS 480M-Bit Hub Controller . 4-LQFP 5.29 4.23 3.29 
ISP1520BD-T 568-1883-2-ND HS 480M-Bit Hub Controller . '4-LOFP. 4494 .38/1,500 
ISP1521BE 568-1170-ND High Speed USB Hub Controle O-LQFP 5.07 4.06 3.43 
ISP1521BE-T 568-1884-1-ND HS 480M-Bit Hub Controller . 5.40 4.32 3.36 
ISP1521BE-T 568-1884-2-ND HS 480M-Bit Hub Controller . 3060.00/1,000 
ISP1561BM 568-1171-ND HS USB PCI Host Controller. 6.84 548 4.62 
ISP1562BE 568-3157-ND HS USB PCI Host Controller. 5.47 4.38 3.70 
ISP1563BM 568-3158-ND HS USB PCI Host Controller. 6.74 5.39 4.55 
ISP1564HL-T 568-4018-1-ND HS USB PCI Host Controller. 4.73 3.78 2.94 
ISP1564HL-T 568-4018-2-ND HS USB PCI Host Controller. 2677.50/1,000 
ISP1582BS-T 568-1885-1-ND HS 480M-Bit Peripheral Conti 5.06 4.05 3.15 
ISP1582BS-T 568-1885-2-ND HS 480M-Bit Peripheral Controlle 5737.50/2,000 
ISP1583BS-T 568-1886-1-ND HS 480M-Bit Peripheral Controlle 540 4.32 3.36 
ISP1583BS-T 568-1886-2-ND HS 480M-Bit Peripheral Controller.....64-HVQFN 3060.00/1,000 
ISP1760BE-T 568-1887-1-ND HS 480M-Bit Host Controller 128-LQFP 7.40 5.92 5.00 
ISP1760BE-T 568-1887-2-ND HS 480M-Bit Host Controller 128-LQFP 4625.00/1,000 
ISP1760ET-S 568-3159-ND HS USB Host Controller... .128-TFBGA 7.40 5.92 5.00 
ISP1761BE-T 568-1888-1-ND HS 480M-Bit OTG Controller. 128-LQFP 8.00 640 5.40 
ISP1761ET-S 568-3160-ND HS 480M-Bit OTG Controller. .128-TFBGA 9.58 7.67 6.47 
ISP1761BE-T 568-1888-2-ND HS 480M-Bit OTG Controller. 128-LQFP 5000.00/1,000 
PDIUSBD12D 568-1091-5-ND USB Interface Device w/Parallel Bus.....28-SOIC 2.77 2.22 1.73 


PDIUSBD12PWDH-T 


568-1092-1-ND 


USB Interface Device with 


200 52.22, AS 


TJA1054ATD-T 
TJA1054TD 
TJA1054TD-T 
TJA1054TD-T 


568-1152-2-ND 
568-1153-5-ND 
568-2061-1-ND 
568-2061-2-ND 


Fault-Tolerant CAN Transceiver. 
Fault-Tolerant CAN Transceive: 
Fault-Tolerant CAN Transceive: 
Fault-Tolerant CAN Transceive: 


2620.80/2,500 
2.05 1.64 1.23 
2.00 1.60 1.20 
2560.00/2,500 


PC 


PDIUSBD12PWDH-T 


PX1011A-EL1/G-S 
PX1012A-EL1/G-S 


568-1092-2-ND 


568-3247-ND 
568-3348-ND 


Parallel Bus. 28-TSSOP 
USB Interface Device with 
Parallel Bus. 28-TSSOP 


81-LFBGA 
81-LFBGA 


Single Lane Transceiver 
Single Lane Transceiver 


3874.50/2,500 
11.33 10.20 9.05 
12.31 11.09 9.83 


P82B96DP-T 
P82B96DP-T 
P82B96PN 
P82B96TD 
P82B96TD-T 


568-3197-1-ND 
568-3197-2-ND 
568-1008-5-ND 
568-3982-5-ND 
568-1009-1-ND 


Dual Bi-Directional Bus Buffer. 
Dual Bi-Directional Bus Buffer. 
Dual Bi-Directional Bus Buffer. 
Dual Bi-Directional Bus Buffer. 
Dual Bi-Directional Bus Buffer. 


3.26 261 2.03 
4567.50/2,500 
3.38 2.70 2.10 
3.26 261 2.03 
3.26 2.61 2.03 


y 
Part No. 


TA CONVERSIONS 


Description Pkg. 


RoHS Compliant 


Price Each 
1 25 100 


P82B96TD-T 
P82B715PN 
P82B715TD 
P82B715TD-T 


568-1009-2-ND 
568-1006-5-ND 
568-3981-5-ND 
568-1007-1-ND 


Dual Bi-Directional Bus Buffer. 
I2C Bus Extender. 
I2C Bus Extender. 
I2C Bus Extender. 


4567.50/2,500 
3.60 288 2.24 
3.49 2.79 2.17 
3.49 2.79 2.17 


A/D and D/A Converters 


PCF8591PN 
PCF8591TD 
PCF8591TD-T 
PCF8591TD-T 


568-1087-5-ND 
568-3991-5-ND 
568-1088-1-ND 
568-1088-2-ND 


8-Bit A/D and D/A Converter . 
8-Bit A/D and D/A Converter . 
8-Bit A/D and D/A Converter . 
8-Bit A/D and D/A Converter . 


16-Dip 
6-SOIC 
6-SOIC 
6-SOIC 


3.98 3.19 2.48 

3.15 262 1.96 

3.15 262 1.96 
1785.00/1,000 


Analog-to-Digital Converters 


TDA8706AMDB-T 
TDA8706AMDB-T 


568-3593-1-ND 
568-3593-2-ND 


6-Bit ADC with Multiplexer 
6-Bit ADC with Multiplexer 


653 5.23 4.41 
4079.00/1,000 


P82B715TD-T 568-1007-2-ND [2 Bus Extender. 4882.50/2,500 
PCA8550PW-T 568-3633-1-ND 4-Bit Multiplexed/1-Bit Latched 5-Bit 

|2¢ EEPROM Dip Switch AS6m tsl4 = eo 
PCA8550PW-T 568-3633-2-ND 4-Bit Multiplexed/1-Bit Latched 5-Bit 

l2C EEPROM Dip Switch 1470.95/2,500 
PCA8574AD 568-4235-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for l2C 

Bus with Interrupt. 1.33 1.06 .80 
PCA8574AN 568-4236-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for l2C 

Bus with Interrupt. ade) 1.069) 280) 
PCA8574APW 568-4237-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for l2C 

Bus with Interrupt. 1335 1106") 280) 
PCA8574ATS 568-4238-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for 

Bus with Interrupt. ees ils eto) 
PCA8574D 568-4239-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for |2C 

Bus with Interrupt. Weeh is fo) 
PCA8574N 568-4240-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for 

Bus with Interrupt. ieee WS eto) 
PCA8574PW 568-4241-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for |2C 

Bus with Interrupt. ieee ils) eto) 
PCA8574TS 568-4242-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander for I2C 

Bus with Interrupt. seth alts A10) 
PCA8575D 568-4229-5-ND Remote 16-Bit I/O Expander for l2C 

Bus with Interrupt. ZOD ASB i A202: 
PCA8575PW 568-4230-5-ND Remote 16-Bit I/O Expander for l2C 


Bus with Interrupt. 


1.70 1.36 1.02 


TDA8754HL11BE-S 568-3594-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 

270 Msamples 12.10 10.90 9.67 
TDA8754HL14BE-S 568-2057-ND Triple 8-Bit Video 

270 Msamples 14.91 13.43 11.90 
TDA8754HL17BE-S 568-2058-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 

270 Msamples 144-LQFP 17.53 16.36 15.19 
TDA8754HL21BE-S 568-3595-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 

270 Msamples 144-LQFP 27.24 25.43 23.61 
TDA8754HL27BE-S 568-2059-ND Triple 8-Bit Video ADC up to 

270 Msamples 144-LQFP 48.95 45.69 42.43 
TDA8763AM3DB 568-3596-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 9.12 7.30 6.16 
TDA8763AM4DB-T 568-3597-1-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 11.40 10.27 9.10 
TDA8763AM4DB-T 568-3597-2-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC .....28-SSOP 8449.99/1,000 
TDA8763AM5DB 568-3598-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 12.28 11.06 9.80 
TDA8763M/3DB 568-3599-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC .....28-SSOP_ 9.12 7.30 6.16 
TDA8763M/4DB 568-3600-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC 11.40 10.27 9.10 
TDA8763M/5DB 568-3601-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC .. 12.28 11.06 9.80 


TDA8766GB-T 
TDA8766GB-T 


568-3602-1-ND 
568-3602-2-ND 


10-Bit High Speed ADC. 
10-Bit High Speed ADC. 


6.21 4.97 4.20 
7763.25/2,000 


PCA8581CTD-T 


568-3634-1-ND 


8-Bit EEPROM with |2C Bus Interface 


OSES S70) 


TDA8783HLBE-S 568-3606-ND 10-Bit, 4OMSPS ADC Interface for CCD 

Cameras 17.68 16.51 15.33 
TDA8784HLBE-S 568-3607-ND 10-Bit, 18MSPS ADC Interface for CCD 

Cameras 859 7.74 6.86 
TDA8787AHLBE-S 568-3608-ND 10-Bit, 18MSPS ADC Interface for CCD 


Cameras 


9.47 7.58 6.40 


PCA8581CTD-T 568-3634-2-ND 8-Bit EEPROM with 2C Bus Interface 1137.50/2,500 
PCA9306D-T 568-4215-1-ND Dual Bi-Directional 126 Bus and SMBus 
Voltage Level Translator 84 64 48 
PCA9306D-T 568-4215-2-ND Dual Bi-Directional 120 Bus and SMBus 
Voltage Level Translator 684.13/2,500 
PCA9306DC-G 568-4213-1-ND Dual Bi-Directional 120 Bus and SMBus 
Voltage Level Translator 19 fais) GE 
PCA9306DC-G 568-4213-2-ND Dual Bi-Directional 120 Bus and SMBus 
Voltage Level Translator 1026.48/3,000 
PCA9306DP-T 568-4214-1-ND Dual Bi-Directional 12¢ Bus and SMBus 
Voltage Level Translator 84 64 48 
(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA9306DP-T 568-4214-2-ND yolecaliered Ganceee: and eM 48800 nape PCAQ536DP-T 568-1836-2-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 7300.00/2,500 
Pearce 13/2, PCAQ536TK-T 568-4079-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 1.20 1.00 80 
PCA9306DP1-G 568-4243-1-ND | Dual Bi-Directional I2C Bus and SMBus PEAOEaBTICE Se I ot Poeun Open 3060.00/6,060 
VoltagesLevel TransIBtOt ssc sie 8-TSSOP 846448 PCA9537DP-T 568-1837-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus I/O Port AO-TSSOP 1.35 1.13 | .90 
PCAQ306DP1-G 568-4243-2-ND _| Dual Bi-Directional IC Bus and SMBus PCA9537DP-T 568-1837-2-ND __|4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port -10-TSSOP 1462.50/2,500 
PCASGOEGIEG FRET ETEEAD sate ee Tansee = Sie STSSOF Sane PCAQ538BS-T 568-1636-1-ND _|8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port AeHVORN 1.50 720 90 
" ASE: Voltage Terrain MET 3 oe PCA9538BS-T 568-1838-2-ND _/8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN 4500.00/6,000 
reasnoows ser 2no [owe Sovecend Re susandSis MO | tasebeT | aseamng AD artisueus UO Por ABO 18 aN at 
Voltage Level Translator ..........0...0 8-XQFN 1094.60/4,000 PCA9538PW-T 568-1840-1-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 6-TSSOP 1.50 1.20 3 90 
PCA9500BS-T 568-3351-1-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with u : : : : 
9K-Bit EEPROM. 187 150 1.43 PCAQ538PW-T 568-1840-2-ND _[8-Bit C/SMiBus V0 Port -16-TSSOP 7920.00/2,500 
5 PCAQ539BS-T 568-1841-1-ND | 16-Bit I2¢/SMBus I/O Port. 24-HVQFN 2.15 1.72 1.29 
us i, -2-| -| 2 
PEASSOOBS? | poe aa © Blt FC/SMBus V0 Port with sangre PCAQ539BS-T 568-1841-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port.. "24-HVOEN 6450.00/6,000 
PCA9500D 568-1024-5-ND _| 8-Bit [2C/SMBus 1/0 Port with os PCA9539D-T 568-1842-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/O Port. 24-SOIC 215 1.72 1.29 
9K-Bit EEPROM 187 150 143 PCAQ539D-T 568-1842-2-ND _| 16-Bit 2¢/SMBus I/O Port. 24-SOIC 1118.00/1,000 
PCA9500PW 568-1025-5-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with PCA9539PW-T 568-1843-1-ND 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. .24-TSSOP 215 1.72 1.29 
2K-Bit EEPROM 187 150 1.43 PCAQ539PW-T 568-1843-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/O Port. .24-TSSOP 2752.00/2,500 
PCAQ501BS-T 568-3352-1-ND 18-Bit 2C/SMBus VO Port with PCA9540BD 568-1042-5-ND | 2-Channel I2C Mux.. 135 113 90 
DIGBILEEPROM cc. OO-HVOFN 1.97 158 1.19 PCAQ540BD-T 568-1844-1-ND _ |2-Channel 2G Mux 135 113 90 
PCA9501BS-T 568-3352-2-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with PCA9540BD-T 568-1844-2-ND 2-Channel 2C Mu 1462.50/2,500 
2K-Bit EEPROM 20-HVQFN 5921.25/6,000 PCAQS40BDP-T 568-1845-1-ND _[2-Channel I2C Mu 135 143 90 
PCA9501PW 568-1026-5-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with PCA9S40BDP-T 568-1845-2-ND | 2-Channel I2C Mux. 1462.50/2,500 
2K-Bit EEPROM 20-TSSOP_ 1.97 1.58 1.9 PCA9541BS/01-T 568-1846-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector. : 1.97 158 1.19 
PCA9502BS-S 568-3635-ND 8-Bit 1/0 Expander with I2C-Bus/SPI PCA9541BS/01-T 568-1846-2-ND 2-to-1 12C Master Selector. -16-HVQFN 5921.25/6,000 
Interface 1.74 139 1.05 PCA9541BS/03-T 568-1848-1-ND 2-to-1 12C Master Selector. -16-HVQFN 1.97 1.58 1.19 
PCA9505DGG 568-4244-5-ND —_| 40-Bit I2C Bus I/0 Po 405 3.24 252 PCAQ541BS/03-T 568-1848-2-ND | 2-to-1 I2C Master Selector. 16-HVQFN 5921.25/6,000 
PCAQ506BS-T 568-3636-1-ND —_| 40-Bit !2C Bus /0 Po 4.05 3.24 2.52 PCA9541D/01-T 568-1849-1-ND  |2-to-1 I2C Master Selector. 16-SOIC 1.97 1.58 1.19 
PCAQ506BS-T 568-3636-2-ND__| 40-Bit I2C Bus 1/0 Port. 4590.00/2,000 PCA9541D/01-T 568-1849-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector. 16-SOIC 2526.40/2,500 
PCA9506DGG 568-3354-5-ND | 40-Bit I2C Bus /0 Po 405 3.24 252 PCA9541D/03-T 568-1851-1-ND | 2-to-1 I2C Master Selector. 16-SOIGC 1.97 158 1.19 
PCAQ509DP-T 568-3356-1-ND —_| Level Translating I2C Bus/SMBus PCA9541D/03-T 568-1851-2-ND _| 2-to-1 I2C Master Selector. 16-SOIC 2526.40/2,500 
Repeater... 1.75 140 1.05 PCAQ541PW/01 568-1043-5-ND | 2-to-1 I2C Master Selector. 16-TSSOP 1.97 1.58 1.19 
PCAQSO9DP-T 568-3356-2-ND —_| Level Translating I2C Bus/SMBus PCA9541PW/01-T 568-1852-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector. 16-TSSOP 1.97 1.58 1.19 
Repeate 8-TSSOP 2240.00/2,500 PCA9541PW/01-T 568-1852-2-ND  |2-to-1 I2C Master Selector. .16-TSSOP 2526.40/2,500 
PCAQ509GM-G 568-4288-1-ND __| Level Translating [2C Bus/SMBus PCA9541PW/03 568-1044-5-ND | 2-to-1 12C Master Selector. 1G-TSSOP 1.97 1.58 1.19 
REPEALET arene 163 130 98 PCA9541PW/03-T 568-1854-1-ND _|2-to-1 12C Master Selector. .16-TSSOP_ 1.97 1.58 1.19 
PCAQ509GM-G 568-4288-2-ND ps l2C Bus/SMBus aa58 O04 U0 PCAQ541PW/03-T 568-1854-2-ND | 2-to-1 2C Master Selector. -16-TSSOP 2526.40/2,500 
vs 00/4, PCAQ542AD-T 568-1855-1-ND | 2-Channel I2C Mux.. 14-SOIG 143 1.14 86 
PCA9510AD 568-3357-5-ND__| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer . 213 1.70 1.28 PCAQS42AD-T 568-1855-2-ND 14-S0IC 4824.00/2,500 
PCA9510ADP-T 568-3358-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer . 2.13 1.70 1.28 PCA9542APW-T 568-1856-1-ND -14-TSSOP 1.43 1.14 .86 
PCA9510ADP-T 568-3358-2-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 2720.00/2,500 PCA9542APW-T 568-1856-2-ND .14-TSSOP 1824.00/2,500 
Eee ARE . See ND Hat Swap Veeune aus Bue pls ete i PCA9543AD-T 568-1857-1-ND | 2-Channel I2C Switch. 148010 143 1.14 86 
PCAQS{ TADP=T Pantene (ONG nat each i2¢ SMB ae iltak “"9700,00/2,500 PCA9543AD-T 568-1857-2-ND | 2-Channel I2C Switch. 14-SOIC 1824.00/2,500 
erewap) oe sue PCAQ543APW-T 568-1858-1-ND | 2-Channel I2C Switch. .14-TSSOP 143 1.14 86 
PCA9512AD 568-3361-5-ND valshinng Hot Swap 12C/SMBus Stay Gaon aoe PCA9543APW-T 568-1858-2-ND | 2-Channel |2C Switch. .14-TSSOP 1824.00/2,500 
os - : : PCAQ544ABS-T 568-1859-1-ND __| 4-Channel I2C Mux.. .20-HVOQFN 1.73 1.38 1.04 
~ -3362-1- i 2 
PGAGS12ADP- | Socata meg “eve! Shifting Hot Swap PC/SMBus Oak inh en PCAQ544ABS-T 568-1859-2-ND __|4-Channel I2C Mux.. “20-HVOEN 5175.0076,000 
a 3 : j PCAQ544AD-T 568-1860-1-ND | 4-Channel I2C Mu 20-SOIC 1.73 1.38 1.04 
i at Fel 2 
PCASSTZADP=T oc calm “eve! Stifing Hot Swap C/SMBus Pon eeta PCAQ544AD-T 568-1860-2-ND | 4-Channel 2C Mu 20-S0IC 1794.00/2,000 
oo PCAQ544APW 568-1045-5-ND | 4-Channel I2C Mu: .20-TSSOP 1.73 1.38 1.04 
EoD Bee SND | fot en Voree Bug Bus Burret Be ee PCAQ544APW-T 568-1861-1-ND __| 4-Channel 12C Mux.. ‘20-TSSOP__ 1.73 1.38 1.04 
PCAS513ADP-T 568-3364-2-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer . *2720.00/2,500 PGAOSAAAP WT |e BNE Channel UG Mux.. Pe ey 
PCA9513D-T 568-1908-1-ND —_| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer . 225 1.80 1.40 rf -1862-1- : -20- / : : 
PCAQ514AD 568-3365-5-ND | Hot Swat 2¢/SMBus Bus Butter. 213 170 128 PCASS44APW/G-T | 568-1862-2-ND | 4-Channel I2C Mu .20-TSSOP 2374.40/2,500 
: ee PCAQ545ABS-T 568-1863-1-ND | 4-Channel I2C Switch. .20-HVOQFN 1.73 1.38 1.04 
PCAQ514ADP-T 568-3366-1-ND __| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer. 213 170 128 PCAQBABABST Bee ae TM 4-Chonnal 20 Switch aia RTAGRIED 
PCA9514ADP-T 568-3366-2-ND | Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer . 2720.00/2,500 aoMeiaADT SEAN Ghannal a eae: SOE UTE EO 
PCAQ515AD 568-1753-5-ND —_| !2C Bus Repeate 158 127 95 -1864-1- 7 . 5 . : : 
PCA9515AD-T 568-1031-1-ND 12C Bus Repeate: 158 127 95 PCA9545AD-T 568-1864-2-ND 4-Channel I2C Switch. 20-SOIC 1794.00/2,000 
coors) EAE pe tae aaitene | ee eee (iene Viastoae! 
~ aa 2 - - 2 |-Channel witch .. .20- 00/2, 
aoelere pee Daeg im (¢ Bus Repeater... Tee are PCA9545BPW-T 568-4246-1-ND | 4-Ch. [26 Bus Switch with Interrupt 
PCA9516AD-T 568-1826-1-ND | 5-Channel |2C Hub 1.84 148 41.11 Logic and Reset.... se 20-TSSOP 1.73 1.38 1.04 
PCA9516AD-T 568-1826-2-ND 5-Channel I2C Hub 2357.76/2,500 PCA9545BPW-T 568-4246-2-ND 4-Ch. |2C Bus Switch with Interrupt 
PCAQ516APW. 568-1036-5-ND___| 5-Channel I2C Hub 1.84148 1.11 Logic and Reset... sis 20-TSSOP 2208.00/2,500 
PCA9516APW-T 568-1827-1-ND 5-Channel 12C Hub 184 148 1.11 PCA9545CPW-T 568-4247-1-ND 4-Ch. IC Bus Switch with Interrupt 
PCA9516APW-T 568-1827-2-ND | 5-Channel I2C Hub 2357.76/2,500 Logic and Reset... si 20-TSSOP 1.73 1.38 1.04 
PCA9517D-T 568-1828-1-ND _| Level Translating I2C Bus Repeate 163 130 98 PCAQS45CPW-T 568-4247-2-ND —_|4-Ch. 12C Bus Switch with Interrupt 
PCAQ517D-T 568-1828-2-ND Level Translating 12C Bus Repeate 8-SOIC 2080.00/2,500 Logic and Reset.... sae .20-TSSOP 2208.00/2,500 
PCA9517DP-T 568-1829-1-ND__| Level Translating I2C Bus Repeater. 1.63 1.30.98 PCAQ546ABS-T 568-3378-1-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset....... 16-HVOFN 158 1.26 95 
PCA9517DP-T 568-1829-2-ND Level Translating 12C Bus Repeater. 2080.00/2,500 PCA9546ABS-T 568-3378-2-ND 4-Channel |2C Switch with Reset .......16-HVQFN 4725.00/6,000 
PCA9518APW 568-4245-5-ND —_| Expandable 5-Channel I2C Bus Hub. 243° 170 128 PCAQ546AD-T 568-2022-1-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset 16-SOIC 1.58 1.26 95 
PCA9518D 568-3367-5-ND —_| Expandable 5-Channel I2C Bus Hub...... 213 1.70 1.28 PCAQS46AD-T 568-2022-2-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset 16-SOIC 2016.00/2,500 
PCA9518PW 568-1038-5-ND —_| Expandable 5-Channel I2C Bus Hub ... 243 1.70 1.28 PCA9S46APW-T 568-2023-1-ND __|4-Channel I2C Switch with Reset.......16-TSSOP 1.58 1.26 95 
PCAQ519BS-T 568-4216-1-ND | 4-Channel Level Translating |2C PCAQ546APW-T 568-2023-2-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset ....... 16-TSSOP 2016.00/2,500 
Bus/SMBus Repeater... 3.32 2.66 2.07 PCAQ547BS-T 568-3379-1-ND —_|8-Channel I2C Mu .24-HVQFN 2.13 1.70 1.28 
PCAS519BS-T 568-4216-2-ND | 4-Channel Level Translating 20 PCA9547BS-T 568-3379-2-ND _|8-Channel I2C Mu .24-HVQFN 6375.00/6,000 
Bus/SMBus Repeater... 11052.75/6,000 PCA9547D 568-3380-5-ND 8-Channel I2C Mu 24-SOIC 2.13 1.70 1.28 
PCA9519PW 568-4217-5-ND ON euBie ts ranslating PC aay BAS ate PCA9547PW 568-3381-5-ND 8-Channel 126 Mu .24-TSSOP_ 2.138 1.70 1.28 
us/SMBus Repeate . s s PCAQ548ABS-T 568-3382-1-ND _[8-Channel I2C Switch. -24-HVOFN 2.13 1.70 1.28 
PCA9530D-T 568-1830-1-ND__| 2-Bit 26 LED Dimme! 1.45 116.87 PCA9548ABS-T 568-3382-2-ND | 8-Channel I2C Switch. 24-HVQEN 6375.00/6,000 
PCA9530D-T 568-1830-2-ND 2-Bit 26 LED Dimme 1852.48/2,500 PCA9548AD 568-3383-5-ND 8-Channel I2C Switch. 24-SOIGC 213 1.70 1.28 
PCA9530DP-T 568-1831-1-ND | 2-Bit !2C LED Dimme 145 116 87 PCAQ548APW 568-3384-5-ND | 8-Channel I2C Switch. .24-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
area ttcel Sees ND ae (ae Han pine ; wh ear PCA9549D 568-3385-5-ND __|Octal Bus Switch. 24-SOIG 1.38 1.10 83 
PCAGEA AST PeRteaeRONIGEEE 8-Bit I2C LED Dime "5606.00/6,000 PCAQ549D-T 568-4218-1-ND | Octal Bus Switch. 24-SOIC 1.38 110 83 
— : : PCA9549D-T 568-4218-2-ND —_| Octal Bus Switch. 24-SOIC 715.00/1,000 
eee ee aaa PCAS549PW 568-3386-5-ND —_| Octal Bus Switc "24-TSSOP 1.38 1.10.83 
5 568-3370-5- Fuld immer ‘ ‘ : PCAQ5SODP-T 568-3387-1-ND | 2-Bit I2C LED Driver 8TSSOP 145 1.16 87 
PCA9532BS-T 568-3371-1-ND —_| 16-Bit I2C LED Dimmer. 215 172 1.29 : tence Bit [2 ; 
: ! PCAQ550DP-T 568-3387-2-ND _| 2-Bit I2C LED Driver 8-TSSOP 1852.48/2,500 
PCA9532BS-T 568-3371-2-ND —_| 16-Bit I2C LED Dimmer. 6450.00/6,000 - : 
eS 1-5 -| -Bit 12 H fi - lia BI river - 16-1 i i "i 
PCAQS330/01 568-3372-5-ND | 4-Bit [2C LED Dimmer AEE CmaaT PCAQ551BS-T 568-3388-1-ND | 8-Bit I2C LED Di T6HVOFN 1.84 1.48 1.11 
PCAQS3SDP/01-T 568-337441-ND 1 4-Bit EC LED Dimme 145014687 PCAQ551BS-T 568-3388-2-ND | 8-Bit I2C LED Driver .16-HVQFN 5526.00/6,000 
7 See a ; : : : PCAQ552BS-T 568-3389-1-ND | 16-Bit I2C Bus LED Drive .24-HVQFN 2.33 1.86 1.40 
PCA9533DP/01-T 568-3374-2-ND —_| 4-Bit !2C LED Dimme 1856.00/2,500 d ; 
PCAQS34BS-T 568-1832-1.ND | @-Bit I2C/SMBus /0 P HG a PCAQ552BS-T 568-3389-2-ND | 16-Bit I2C Bus LED Drive .24-HVQFN 6975.00/6,000 
PCAQS34BS.T 568-1832-2ND _| 8-Bit I2C/SMBus /0 Pol 4500.00/6,000 PCA9553D/01 568-3390-5-ND _| 4-Bit I2C Bus LED Driver .8-SOIC 1.45 116 87 
PCA9534D-T 568-1833-1-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Po! 150 120 90 PCA9553DP/01-T 568-3392-1-ND 4-Bit 12C Bus LED Driver AAS AIG 387’ 
: 1833-24 Bit 2 PCA9553DP/01-T 568-3392-2-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 1852.48/2,500 
ee eee pee ea oem © Olt G/SMBus V0 Fo Fe ese PCAQS53TK-T 568-4219-1-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 138 110 83 
PCA9534PW-T 568-1834-2-ND 8-Bit I2C/SMBus I/O Po! i 1920.00/2 500 PCA9553TK-T 568-4219-2-ND 4-Bit 12C Bus LED Driver 4125.00/6,000 
PCA9535BS-T 568-3376-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Po! 200 1.60 i 4.20 PCA9554ABS-T 568-3394-1-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port -16-HVQFN 1.50 1.20 .90 
PCAQ535BS-T 568-3376-2-ND__| 16-Bit I2C/SMBus I/O Port 6000.00/6,000 PCAQ554ABS-T 568-3394-2-ND _|8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 16-HVQFN 4500.00/6,000 
PCA9535D 568-3377-5-ND 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 2.00 1.60 1.20 PCAQS54B8-T 568-3397-1-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port -16-HVOQFN 61.50 1.20.90 
PCA9535PW 568-1041-5-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 2.00 1.60 41.20 PCA9554BS-T 568-3397-2-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port -16-HVQFN 4500.00/6,000 
PCA9536D-T 568-1835-1-ND 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Po! 1.20 1.00 .80 PCA9557BS-T 568-3398-1-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port -16-HVOQFN 1.32 1.06 .79 
PCAQ536D-T 568-1835-2-ND __| 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Po 1300.00/2,500 PCAQ557BS-T 568-3398-2-ND __| 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port .16-HVQFN 3947.25/6,000 
PCAQ536DP-T 568-1836-1-ND _| 4-Bit !2C/SMBus I/O Po 120 1.00 80 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
802 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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DATA TRANSMISSION (Continued) — 


RoHS Compliant 


NXP. Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

PCAQ558PW 568-3399-5-ND | 8-Bit PC/SMBus V0 Port.. 175 140 1.05 PBW 

PCA9S59PW 568-3400-5-ND | 6-Bit 2C EEPROM Dip Switc! 1.32 1.06 79 ; 

PRAGEBIEW Feige RII Quad 6-Bit Mux I2C peRaM bip AUS780AD 568-3051-5-ND _| SAE/J1850/VPW Transceiver. 271 247 1.69 
Switch.. 132 1.06 79 PCI Express 

PCA9564BS-T 568-3405-1-ND__| Parallel Bus to !2C Bus Controller 2.25 1.80 1.40 PX1011AI-EL1/G-S 568-3616-ND PCI Express Stand-Alone X1 PHY... 13.59 12.24 10.86 

PCA9564BS-T 568-3405-2-ND _| Parallel Bus to 12C Bus Controller 7500.00/6,000 PX1012AI-EL1/G-S _|568-3617-ND PCI Express Stand-Alone X1 PHY... 15.70 14.14 12.54 


PCA9564D 
PCAQ564N 
PCA9564PW 
PCA9633BS-T 


568-1062-5-ND 
568-2028-5-ND 
568-1063-5-ND 
568-3234-1-ND 


Parallel Bus to I2C Bus Controller 
Parallel Bus to 12C Bus Controller 
Parallel Bus to 12C Bus Controller 
4-Bit 12C Bus LED Driver 


2.25 1.80 1.40 
2.36 1.89 1.47 
2.25 1.80 1.40 


RS232/422/485 


PCA9633BS-T 
PCA9633D16 
PCA9633DP1-T 
PCA9633DP1-T 
PCA9633DP2-T 


568-3234-2-ND 
568-3235-5-ND 
568-3236-1-ND 
568-3236-2-ND 
568-3237-1-ND 


4-Bit 12C Bus LED Drivel 
4-Bit 2C Bus LED Drive 
4-Bit 2C Bus LED Drive 
4-Bit 2G Bus LED Drive 
4-Bit 12C Bus LED Drive 


MC145406D-T 
MC145406D-T 


568-1193-1-ND 
568-1193-2-ND 


EIA-232-D/.28 Driver/Receive 
EIA-232-D/.28 Driver/Receive 


105 88 .70 
465.50/1,000 


PCA9633DP2-T 
PCA9633PW 
PCA9634D-T 
PCA9634D-T 
PCA9634PW-T 


568-3237-2-ND 
568-3238-5-ND 
568-4065-1-ND 
568-4065-2-ND 
568-4066-1-ND 


4-Bit 20 Bus LED Drive 
4-Bit 2C Bus LED Drive 
8-Bit Fm+ |2C Bus LED Drivel 
8-Bit Fm+ |2C Bus LED Drivel 
8-Bit Fm+ |2C Bus LED Drivel 


PCA9634PW-T 
PCA9635PW-T 
PCA9635PW-T 


568-4066-2-ND 
568-4067-1-ND 
568-4067-2-ND 


8-Bit Fm+ |2C Bus LED Drivel 
16-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 
16-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 


1.60 1.28 96 
4800.00/6,000 
160 128 96 
143° 1.14 86 
1824.00/2,500 
1431.14 86 
1824.00/2,500 
1.60 1.28 .96 
1.84 148 1.11 
1915.68/2,000 
1.84 148 1.11 
2357.76/2,500 


2.37 1.90 1.43 
3031.68/2,500 


PCA9665D-T 568-4068-1-ND Fm+ Parallel Bus to I2C Bus Controller..20-SOIC 2.25 1.80 1.40 
PCA9665D-T 568-4068-2-ND Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Controller. 20-SOIC 2550.00/2,000 
PCAQ665N 568-4069-5-ND Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Controller.....20-Dip 2.34 1.88 1.46 


PCAQ665PW-T 
PCAQ665PW-T 


568-4070-1-ND 
568-4070-2-ND 


Fm+ Parallel Bus to |2C Bus 
Controller. 
Fm+ Parallel 
Controller.... 


3150.00/2,500 


MC145406N 568-1194-5-ND EIA-232-D/.28 Driver/Receive: 1.05 88 70 
Switches 
BF1108R T/R 568-1958-1-ND Silicon RF Switch .SOT-143R 63 48 36 
BF1108R T/R 568-1958-2-ND Silicon RF Switch .SOT-143R 615.81/3,000 
CBT3244APW-T 568-1868-1-ND Octal Bus Switch 
.20-TSSOP 165 44 33 

PCA9549BS-T 568-3637-1-ND Octal Bus Switch. .24-HVOFN 1.38 1.10 83 
PCAQ549BS-T 568-3637-2-ND | Octal Bus Switch. -24-HVOFN 4125.00/6,000 
CBT3244APW-T 568-1868-2-ND Octal Bus Switch with Quad Output 

Enables .20-TSSOP 371.25/2,500 
CBT3253AD 568-3055-5-ND Dual 1-of- 53 42.32 
CBT3253ADB 568-3056-5-ND Dual 1-of-4 FET Mux/Demu 60 45.34 
CBT3253ADS 568-3057-5-ND Dual 1-of-4 FET Mux/Demu 60 45 34 
CBT3257AD 568-3058-5-ND Quad 1-of-2 Mux/Demux.. 43 34 26 
CBT3257ADB 568-3059-5-ND Quad 1-of-2 Mux/Demux 43 34 26 
CBT3257ADS 568-3060-5-ND Quad 1-of-2 Mux/Demux 43 34 26 
CBT3257APW 568-3061-5-ND Quad 1-of-2 Mux/Demux .16-TSSOP 43 34.26 
CBT6820DG 568-3062-5-ND 20-Bit Bus Switch...... -48-TSSOP 145 1.16 87 


CBTD16210DGG-T 
CBTD16210DGG-T 
PIP401 /T3 
PIP401 /T3 
$A630D/01 


568-3063-1-ND 
568-3063-2-ND 
568-2326-1-ND 
568-2326-2-ND 
568-1206-5-ND 


.48-TSSOP 
-48-TSSOP 


20-Bit Level Shifting Bus Switch 
20-Bit Level Shifting Bus Switch 
OR-ing Intelligent Switch 
OR-ing Intelligent Switch 
SPDT Switch 


1.26 1.05 .84 
1117.20/2,000 

6.34 5.07 4.28 
3219.09/800 

5.29 423 3.29 


UARTs 


SC16C550BIA44-T 
SC16C550BIA44-T 


568-2039-1-ND 
568-2039-2-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART with ley: 


2.37 1.90 1.48 
684.19/500 


PCAQ670D-T 566-4168-1-ND | Remote 8-Bit I/0 Expande 175 140 1.05 
PCA9670D-T 568-4188-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander .. 910.00/1,000 
PCAQ670PW 568-4189-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander .. 1.75 1.40 | 1.05 
PCAQ671D-T 568-4192-1-ND | Remote 16-Bit /O Expander 24-S0IC 240 1.92 1.44 
PCAQ671D-T 568-4192-2-ND __| Remote 16-Bit /0 Expander 4-SOIC 1248.00/1,000 
PCAQ671DB 568-4190-5-ND | Remote 16-Bit /0 Expander 24-SS0P 240 1.92 144 
PCAQ671DK-T 568-4191-1-ND | Remote 16-Bit //O Expander 24-0S0P 2.40 192 1.44 
PCAQ671DK-T 568-4191-2-ND | Remote 16-Bit //O Expander 24-OSOP 3072.00/2,500 
PCAQ671PW 568-4193-5-ND | Remote 16-Bit //O Expander 240 192 1.44 
PCAQ672D-T 568-4195-1-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expande 1.75 1.40 1.05 
PCAQ672D-T 568-4195-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander .. 910.00/1,000 
PCAQ672PW 568-4196-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 1.75 1.40 1.05 
PCAQ673D-T 568-4199-1-ND | Remote 16-Bit //O Expander 24-S0IC 240 1.92 144 
PCAQ673D-T 568-4199-2-ND | Remote 16-Bit //O Expander 4-SOIC 1248.00/1,000 
PCA9673DB 568-4197-5-ND __| Remote 16-Bit //O Expander 24-SSOP__ 2.40 1.92 1.44 
PCAQ673DK-T 568-4198-1-ND | Remote 16-Bit /0 Expander 24-0S0P 240 192 1.44 
PCA9673DK-T 568-4198-2-ND | Remote 16-Bit //O Expander 24-QSOP 3072.00/2,500 
PCAQ673PW 568-4200-5-ND | Remote 16-Bit //O Expander 240 192 1.44 
PCAQ674ABS-T 568-4221-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expande 1.75 140 1.05 
PCAQ674ABS-T 568-4221-2-ND _| Remote 8-Bit I/O Expande 5250.00/6,000 


SC16C550B1B48-S 568-2040-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART with 16- Byte 
FIFO : 2.37 1.90 1.48 
SC16C554B1B64-S 568-2041-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit ni max., 


$C16C554B1B80-T 
$C16C554B1B80-T 


568-2042-1-ND 
568-2042-2-ND 


with 16-Byte FIFO -.64-LOFP 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., 

with 16-Byte FIFO 80-LOFP 
5V, 3.3V and 2.5V Qi 

with 16-Byte FIFO 


840 6.72 5.67 
840 6.72 5.67 
5250.00/1,000 


PCA9674AD-T 
PCA9674AD-T 
PCA9674AN 
PCA9674APW-T 
PCA9674APW-T 


568-4071-1-ND 
568-4071-2-ND 
568-4072-5-ND 
568-4073-1-ND 
568-4073-2-ND 


Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expander .. 


1.75 1.40 1.05 
910.00/1,000 

1.75 1.40 1.05 

1.75 1.40 1.05 
2240.00/2,500 


SC16C554BIBM-S 
SC16C554BIBS-S 
SC16C554DBIA68-S 


568-3267-ND 
568-3268-ND 
568-3269-5-ND 


5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, Suit ni max., 
with 16-Byte FIFO __..64-LOFP 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., 
with 16-Byte FIFO... 
Quad UART with 16- By’ e Fi 
Encoder/Decoder 


840 6.72 5.67 
7.98 639 5.39 
8.82 7.06 5.96 


PCAQ674ATS-T 
PCAQ674ATS-T 
PCA9674BS-T 
PCA9674BS-T 
PCA9674D-T 


568-4074-1-ND 
568-4074-2-ND 
568-4222-1-ND 
568-4222-2-ND 
568-4075-1-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander .. 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expander ... 


1.75 140 1.05 
2240.00/2,500 

1.75 1.40 1.05 
5250.00/6,000 

1.75 1.40 1.05 


SC16C554DBIB64-S 


SC16C650AIN40 
SC16C650BIA44-T 


568-3270-ND 


568-3274-5-ND 
568-2043-1-ND 


Quad UART with 16-| Byte FiFO/infrared 
Encoder/Decoder 
Single UART with 32- Byte TIF 
5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-By' 
Infrared Encoder/Decoder.... 


8.82 7.06 5.96 
5.36 4.29 3.34 


474 3.79 2.95 


PCA9674D-T 
PCA9674N 
PCA9674PW-T 
PCA9674PW-T 
PCA9674TS-T 


568-4075-2-ND 
568-4076-5-ND 
568-4077-1-ND 
568-4077-2-ND 
568-4078-1-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander .. 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expander ... 


910.00/1,000 
1.75 1.40 1.05 
1.75 140 1.05 
2240.00/2,500 
1.75 1.40 1.05 


SC16C650BIA44-T 
SC16C650B1B48-S 
SC16C650BIBS-S 


568-2043-2-ND 
568-2044-ND 
568-3275-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder... --44-PLCC 

5V, 3.3V and 2.5V UART w/32- Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder... .-48-LOFP 

5V, 3.3V and 2.5V UART w/32- Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder... 32-HVQFN 


1368.45/500 
474 3.79 2.95 
4.26 3.42 2.66 


PCA9674TS-T 
PCA9675BS-T 
PCA9675BS-T 
PCA9675D-T 
PCA9675D-T 


568-4078-2-ND 
568-4201-1-ND 
568-4201-2-ND 
568-4204-1-ND 
568-4204-2-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander ... 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 


2240.00/2,500 
240 1.92 1.44 
7200.00/6,000 
240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 


SC16C650BIN40 


568-2045-5-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART wi32-Byte FIFO 


and Infrared Encoder/Decoder.. 40-Dip 


5.42 434 3.38 


PCA9675DB 
PCA9675DK-T 
PCA9675DK-T 
PCA9675PW 
PCA9698BS-T 


568-4202-5-ND 
568-4203-1-ND 
568-4203-2-ND 
568-4248-5-ND 
568-3240-1-ND 


Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
40-Bit 12C Bus Advanced 1/0 Port 


240 1.92 1.44 
240 1.92 1.44 
3072.00/2,500 
240 1.92 1.44 
5.11 4.09 3.18 


PCA9698BS-T 
PCA9698DGG 
PCA9701D-T 
PCA9701D-T 
PCA9701PW-T 


568-3240-2-ND 
568-3241-5-ND 
568-4289-1-ND 
568-4289-2-ND 
568-4290-1-ND 


40-Bit I2C Bus Advanced 1/0 Port 
40-Bit |2C Bus Advanced I/O Port 
18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 
18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 
18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 


5788.50/2,000 
473 3.78 2.94 
Pan ANGE aleve 

1094.73/1,000 
211 1.69 1.27 


$C16C652BIBS 568-2046-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5 i 

with 32-Byte FIFO 32-HVOFN 5.42 4.34 3.38 
$C16C652B1B48-S  |568-3276-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

with 32-Byte FIFO 48-LOFP 5.45 4.37 3.69 
SCI6C654BIN68-T _|568-2047-ND BV, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., 

with 64-Byte FIFO 9.45 7.57 6.39 
SCI6C654BIBM-S | 568-3278-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UA\ 

with 64-Byte FIFO .64LOFP 9.24 7.40 6.24 
SC16C654BIBS-S 568-3279-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max 

with 64-Byte FIFO 9.24 7.40 6.24 
SC16C654DB1864-S  |568-2048-ND SV, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 


SC161S740IPW 
SC16C750BIA44-T 


568-3648-5-ND 
568-2049-1-ND 


with 64-Byte FIFO... 
Single UART with C+ -Bus/SP| 
Interface ... 


FIFO 


945 7.57 6.39 
247 1.98 1.49 
4.95 3.96 3.08 


SC16C750BIA44-T 


568-2049-2-ND 


PCA97O1PW-T 568-4290-2-ND | 18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 2694.72/2,500 BV, 3.V and 2.5V UART with 64- Bye 
PCF8575CTSDB 568-3528-5-ND | 16-Bit I/O Expander for I2C Bus 220 176 1.32 1430.00/500 
PCF8582C2N 568-3531-5-ND | 8-Bit CMOS EEPROM 141 93 74 SCI6C7S0BIB64-S | 568-3284-ND 
PCF8584PN 568-3532-5-ND | 12C Bus Controller. 4.05 3.24 252 4.95 3.96 3.08 
PCF8584TD 568-3990-5-ND _|12C Bus Controller. 4.05 3.24 252 8C16C750BIBS-S 568-3285-ND ue He are 
PCF85841D-T 568-1086-2-ND | 2C Bus Controller. 4590.00/2,000 : ae 
PCF8594C2D 568-3638-5-ND | CMOS EEPROM with I2C Bus Interface 1.20 1.00 80 SC16C752B1848 Bb3z1822-ND) SV, initia MART sSMBILMa, el Gh AB ae 
PCF8594C2N 568-3639-5-ND | CMOS EEPROM with I2C Bus Interface... 1.20 1.00 80 seiee7eoninS-s Sa 5/434 ad 2S\/ bia VAR ARDI Th : : ; 
PCF8598C2D 568-3640-5-ND | CMOS EEPROM with I2C Bus Interface... 1.25 1.00 75 wit 64-Byte rok OMEN, AG) 2aa oGR 
PCF8598C2N 568-3641-5-ND __|CMOS EEPROM with I2C Bus Interface 1.38 110 83 sciecveaainsa7  ORPTEUMINMEL SY. 2.2V ard 25 UART. SAID ac, 
OM6271 568-3511-ND Demo Board SPI to [2C. — with 64-Byte FIFO 945 757 6.239 
ome272 568-3512-ND Demo Board UART to |? 52.50 SCI6C754B1A68-T  |568-2050-2-ND _|5V, 3.3Vand2.5VU 
-3615-1 26 — Besse ne F ” 
OMG27S poe SSIS ND Demo Board! with 64-Byte FIFO..... --.68-PLCC 1536.05/250 
IEEE 1394 $C16C754B1B80 568-1207-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 
i 1764 i with 64-Byte FIFO .B0-LOFP 9.45 7.57 6.39 
PONSOALAOBE-S —/58@I7E-ND | sd Ennanced AV Link Layer astOFP 740 592 5.00 | SCISC754BIBM-S — |568-3290-ND ‘| SV, 3.3V and 2.5V Quad UART. SMbit max. 
: —— with 64-Byte FIFO 64-LOFP 9.45 7.57 6.39 
Lvps SCTSCESOLIBS-S 568-4206-ND TV Single UART, SMbit max..........32-HVOFN 3.41 2.73 2.18 
PTN310D 568-1093-5-ND _|LVDS-PECL HS Serial Logic Translator..8-SOIC 2.64 212 1.65 $C16C850LIET 568-4020-ND 1.8V Single UART, 5Mbit max. 6-TFBGA 3.55 285 2.22 
PTN3310DP-T 568-3568-1-ND | LVDS-PECL HS Serial Logic $C16C850VIBS-S 568-4207-ND 1.8V Single UART, 5Mbit max..........32-HVOFN 3.41 273 2.13 
Translator 3.01 241 1.88 $C16C852L1B-S 568-4208-ND 1.8V Dual UART, SMbit max 48-LOFP 5.19 415 3.23 
PTN3310DP-T 568-3568-2-ND | LVDS-PECL HS Serial Logic $C16C852L1BS-S 568-4209-ND 1.8V Dual UART, SMbit ma: “B2-HVOFN 4.69 3.76 2.92 
Translator 4210.92/2,500 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NXP Semicond 


DATA TRANSMISSION (Continued) 


RoHS Compliant 


NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
SC16C852VIBS-S 568-4210-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. 469 376 292 
SC16C852VIET 568-4019-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. 6.03 4.03 3.40 
SC16C2550BIA44-T 568-2038-1-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, S5Mbit max., 

with 16-Byte FIFO 6.19 415 3.23 
SC16C2550BIA44-T 568-2038-2-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

with 16-Byte FIFO 1498.45/500 
SC16C2550B1B48-S 568-3645-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, S5Mbit max., 

with 16-Byte FIFO 619 415 3.23 
SC16C2550BIBS-S 568-3259-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

with 16-Byte FIFO... 474 3.79 2.95 
SC16C2552BIA44-S 568-3646-5-ND Dual UART with 16-Byte Transmit and 

Receive FIFO... 5.07 4.06 3.43 
SC161S750IBS-S 568-2234-ND Single UART with 12C Bus/SPI 

Interface 24-HVOFN 81.71. 1.60 1.48 
SC161S752IBS-S 568-2236-ND Dual UART with I2C Bus/SPI 

Interface 32-HVQFN §=.2.29 2.14 1.99 
SC161S752IPW 568-4016-5-ND Dual UART with I2C Bus/SPI 

Interface ee 28-TSSOP 3.99 3.73 3.46 
SC16IS760IBS-S 568-2238-ND Single UART with 12C Bus/SPI 

Interface i 24-HVOFN 1.85 1.73 1.61 
SC16IS760IPW 568-4185-ND Single UART with 12C Bus/SPI 

Interface a 24-TSSOP 3.08 2.47 1.92 
SC161S762IBS-S 568-2240-ND Dual UART with I2C Bus/SPI 

Interface 32-HVQFN 3.00 2.80 2.60 
SC161S762IPW 568-4021-5-ND Dual UART with I2C Bus/SPI 

Interface 28-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
SC18IM700IPW 568-3231-5-ND Master I2C Bus Controller with 

UART Interface 16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SC18IS600IPW 568-3232-5-ND SPI to |2C Bus Interface 2.25 1.80 1.40 
SC18IS601IPW 568-3233-5-ND SPI to 12C Bus Interface 2.25 1.80 1.40 
SC18IS602IPW 568-4064-5-ND |2C Bus to SPI Bridge 2.25 1.80 1.40 
SC18IS603IPW 568-4211-ND 12C Bus to SPI Bridge... 2.25 1.80 1.40 
SC26C92A1A 568-1112-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter ... 5.60 5.04 4.47 
SC26C92C1A 568-1113-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitte! 6.00 4.80 4.05 
SC26C92C1N 568-1208-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter ... 5.04 4.26 
SC28C94A1A 568-3993-5-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 21.37 19.85 
SC28C94A1A-T 568-1114-1-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter ... 21.37 19.85 
SC28C94A1A-T 568-1114-2-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitte! 9539.50/500 
SC28L91A1A-S 568-3295-5-ND 3.3V or 5.0V UART.... 6.29 5.04 4.25 
SC28L91A1B-S 568-1187-ND 3.3V or 5.0V UART.... 6.29 5.04 4.25 
SC28L92A1A-S 568-1188-5-ND 3.3V or 5.0V Dual UART. 919 828 7.34 
SC28L92A1B §68-1211-ND 3.3/5V Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 919 8.28 7.34 
SC28L194A1A 568-1116-5-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage 19.69 18.38 17.07 
SC28L194A1BE 568-1209-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage 18.38 17.07 
SC28L198A1A 568-1117-5-ND Octal UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage 29.40 27.30 
SC28L198A1BE 568-1210-ND Octal UART for 3. 

Voltage ..... 29.40 27.30 
SC28L201A1DGG 568-3293-5-ND 3.3V, 5V UART, 3.125Mbit, with 

256-Byte FIFO #56) +6105) (5.111 
SC68C2550B1B48-S 568-3296-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual 

with 16-Byte FIFO 474 3.79 2.95 
SC68C652B1B48-S 568-3297-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

with 32-Byte FIFO 6.45 4.37 3.69 
SC68C752B1B48-S 568-3298-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

with 64-Byte FIFO 6.24 420 3.54 
SC68C752BIBS-S 568-3299-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 

with 64-Byte FIFO 2-HVOFN 5.03 4.03 3.40 
SCC2681AC1N40 568-3525-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter -40-Dip 6.00 4.80 4.05 
SCC2681AE1A44-S 568-3526-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter.......... 44-PLCC 7.50 6.00 5.07 
SCC2691AC1A28 568-1212-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter sas 8-PLCC 550 440 3.72 
SCC2691AC1D24 568-1118-5-ND Universal Async. Receiver/Transmitter....24-SOL 5.50 4.40 3.72 
SCC2691AC1N24 568-1213-5-ND Universal Async. Receiver/Transmitter.....24-Dip 5.40 4.32 3.65 
SCC2691AE1A28 568-1214-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter = 6.60 5.28 4.46 
SCC2691AE1N24 568-1215-5-ND Universal Async. Receiver/Transmitter.....24-Dip 660 5.28 4.46 
SCC2692AC1A44 568-1119-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 5.88 4.71 3.97 
SCC2692AC1N40 568-1216-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 5.88 4.71 3.97 
SCC2698BC1A84 568-1120-5-ND Enhanced Octal Universal Async. 

Receiver/Transmitter 27.86 25.87 
SCC6868101A44-S 568-3527-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter 440 3.72 
SCC6869201A44 568-1121-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter 4.88 4.12 
OM6270 568-3510-ND Demo Board SPI/ |2C to UART. = = 


NXP Semiconductors 


NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ABTO4N 568-2468-5-ND Hex Inverter 99 Eimer oO) 
74ABTO4PW 568-2469-5-ND Hex Inverter 86 She oo) 
74ABT08D 568-1371-5-ND Quad 2-Input AND Gat 99 ths Ailey 
74ABTO8DB 568-2470-5-ND Quad 2-Input AND Gat 718 Alsi heb 
74ABTO8N 568-2471-5-ND Quad 2-Input AND Gate.. 99 Shonen O} 
74ABTO8PW 568-2472-5-ND Quad 2-Input AND Gate.. -14-TSSOP 86 oi Cueee oO} 
74ABT20D 568-2476-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 99 BY OuNeOD) 
74ABT20DB 568-2477-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 99 BY Ono) 
74ABT20N 568-2478-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 99 shone oO) 
74ABT20PW. 568-2479-5-ND Dual 4-Input NAND Gate -14-TSSOP 99 EiOumeme oO) 
74ABT32D 568-2481-5-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 99 EfOmeob! 
74ABT32DB 568-2482-5-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 718 Aisi Aap 
74ABT32N 568-2483-5-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 99 PhO co} 
74ABT32PW 568-2484-5-ND Quad 2-Input OR Gate -14-TSSOP 86 pice oO) 
74ABT74D 568-1376-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. 14-SOIC 89 af OME OU) 
74ABT74DB 568-2492-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. 93 Br Omno2: 
74ABT74N 568-2493-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. 14-Di 89 ahs leit) 
74ABT74PW 568-2494-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. -14-TSSOP 1.00 84 67 
74ABT125D 568-1372-5-ND Tri-State Quad Buffer .. 14-SOIC 45 3600.27 
74ABT125D-T 568-2279-1-ND Tri-State Quad Buffer .. 14-SOIC 45 36.27 
74ABT125D-T 568-2279-2-ND Tri-State Quad Buffer .. 14-SOIC 303.75/2,500 
74ABT244D 568-1373-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 20-SOIC 50 38 29 
74ABT244D-T 568-2280-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 20-SOIC 50 38.29 
74ABT244D-T 568-2280-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 20-SOIC 335.16/2,000 
74ABT244DB-T 568-2281-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 50 38.29 
74ABT244DB-T 568-2281-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 20-SSOP 167.58/1,000 
74ABT245D 568-1374-5-ND Tri-State Octal Transceiver with 

Direction Pin 20-SOIC 50 38 29 
74ABT541D 568-1375-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 20-SOIC 56 42 32 
74ABT544D 568-2485-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting....24-SOIC 2.53 2.03 1.58 
74ABT544DB 568-2486-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting...24-SSOP 2.53 2.03 1.58 
74ABT544PW 568-2487-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-TSSOP 249 1.99 1.55 
74ABT648D 568-2488-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting....24-SOIC 2.27 1.82 1.42 
74ABT648PW 568-2489-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
74ABT651PW 568-2490-5-ND Tri-State Octal Transceiver/Register, 

Inverting -24-TSSOP 2.27 —:1.82__1.42 
74ABT657PW 568-2491-5-ND Tri-State Octal Transceiver. .24-TSSOP 2.37 1.90 1.48 
74ABT821PW 568-2495-5-ND Tri-State 10-Bit D-Type Flip-Flop, 

Positive-Edge-Triggered .. -24-TSSOP 2.21 1.77 1.33 
74ABT823PW 568-2496-5-ND Tri-State 9-Bit D-Type F/F -24-TSSOP 2.21 1.77 1.33 
74ABT841PW 568-2497-5-ND 10-Bit Bus Interface Latc! -24-TSSOP 2.01 1.62 1.21 
74ABT2245PW 568-2480-5-ND Tri-State Octal Transceiver. .20-TSSOP 1.29 1.08 .87 
74ABT16273DG 568-2473-5-ND 16-Bit D-Type Flip-Flo| -48-TSSOP 239 1.92 1.44 
74ABT16273DL 568-2474-5-ND 16-Bit D-Type Flip-Flo| 2.39 1.92 1.44 
74ABT16374BB 568-2475-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop, 

Positive-Edge-Triggered 4.26 3.42 2.66 

AHC Family 

74AHC14B0-G 568-2498-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 81 61 46 
74AHC14B0-G 568-2498-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 788.19/3,000 
74AHC1GO0GW-G 568-2499-1-ND 2-Input NAND Gate .... 29 22, AG! 
74AHC1GO0GW-G 568-2499-2-ND 2-Input NAND Gate .. 169.20/3,000 
74AHC1G04GW-G 568-2500-1-ND Inverter SC88A-5 29 NG 
74AHC1G04GW-G 568-2500-2-ND Inverter SC88A-5 169.20/3,000 
74AHC1G08GW-G 568-2501-1-ND 2-Input AND Gate. SC88A-5 .29 2226) 
74AHC1GO08GW-G 568-2501-2-ND 2-Input AND Gate. SC88A-5 169.20/3,000 
74AHC1G14GV 568-2256-1-ND Inverting Schmitt Trigg SOT-753 29 22) 16) 
74AHC1G14GV 568-2256-2-ND Inverting Schmitt Trigger SOT-753 169.20/3,000 
74AHC1G14GW-G 568-2502-1-ND Inverting Schmitt Trigger SC88A-5 29 es NG 
74AHC1G14GW-G 568-2502-2-ND Inverting Schmitt Trigger 169.20/3,000 
74AHC1G32GV 568-2262-1-ND 2-Input OR Gate 29 22) 16) 
74AHC1G32GV 568-2262-2-ND 2-Input OR Gat 169.20/3,000 
74AHC1G32GW-G 568-2503-1-ND 2-Input OR Gat 29 “2 2eeLO} 
74AHC1G32GW-G 568-2503-2-ND 2-Input OR Gat 169.20/3,000 
74AHCO2PW-T 568-2258-1-ND Quad 2-Input NOR Gate . .14-TSSOP 38 380.21 
74AHCO2PW-T 568-2258-2-ND Quad 2-Input NOR Gate . .14-TSSOP 211.50/2,500 
74AHC259D 568-2504-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 84 64 48 
74AHC259PW 568-2505-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 84 64 48 
74AHC273BQ-G 568-2506-1-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge. 82 69 55 
74AHC273BQ-G 568-2506-2-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge. 1067.43/3,000 
74AHC30D 568-2507-5-ND 8-Input NAND Gate .. 51 Al 31 
74AHC30PW 568-2508-5-ND 8-Input NAND Gate .. 61 Al 31 
74AHC377D 568-2509-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge .. 84 64 48 
74AHC377PW. 568-2510-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge .. 20-TSSOP 84 64 48 

AHCT Family 
74AHCTO8D 568-2511-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 34 ote Ao) 
74AHCT14BQ-G 568-2512-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 81 61 46 
74AHCT14BQ-G 568-2512-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 788.19/3,000 
74AHCT30D 568-2518-5-ND 8-Input NAND Gate . 14-SOIC Auk A131 
74AHCT30PW 568-2519-5-ND 8-Input NAND Gate .. -14-TSSOP 51 Al 31 
74AHCT164D 568-2513-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 

Shift Register 14-SOIC 718 59 44 
74AHCT164PW 568-2514-5-ND 8-Bit Serial-In/P% 

Shift Register... .14-TSSOP 718 59 44 
74AHCT259D 568-2515-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 16-SOIC 93 18 62 
74AHCT259PW 568-2516-5-ND 8-Bit Addressable Latch. .16-TSSOP 93 78 = 62 
74AHCT273BQ-G 568-2517-1-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge...... 20-DHVQFN 91 76 61 
74AHCT273BQ-G 568-2517-2-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge .. (0-DHVQFN 1182.48/3,000 
74AHCT377D 568-2520-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge . 84 64 48 
74AHCT377PW 568-2521-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge .. 84 64 48 
74AHCT541BQ-G 568-4353-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 63 48 36 
74AHCT541BQ-G 568-4353-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 615.81/3,000 


ALVC Family 


NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ABT Family 
74ABTOOD 568-2459-5-ND —_] Quad 2-Input NAND Gate... 99 75 56 
74ABTOODB 568-2460-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 18 Ais 
74ABTOON 568-2461-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 99 e/OUmeDD) 
74ABTOOPW 568-2462-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 86 Efe) oo) 
74ABT02D 568-2463-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 99 pone O0) 
74ABT02DB 568-2464-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 18 1650 52) 
74ABTO2N 568-2465-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 99 shi Aish 
74ABT02PW 568-2466-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 86 2) 58) 
74ABT04D 568-1370-5-ND Hex Inverter .99 Elon oo! 
74ABT04DB 568-2467-5-ND Hex Inverter 18 SCO! 


74ALVC164245DGG 568-1377-5-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating 

Transceiver... -48-TSSOP 1.13 295) 276 
74ALVC164245DL 568-1378-5-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating 

Transceiver... ...48-SSOP 90 715.60 

ALVT Family 
74ALVT16241DG 568-2529-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . -48-TSSOP 3.67 2.94 2.29 
74ALVT16241DL 568-2530-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-SSOP 367 2.94 2.29 
74ALVT16245DG 568-2531-5-ND Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 

Transceiver... 3.20 2.57 2.00 
74ALVT16245DL 568-2532-5-ND Tri-State 2.5V/3.3V 16 

Transceiver... 3.20 2.57 2.00 


(Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
74ALVT16260DL 568-2533-5-ND —_] Tri-State 12 to 24-Bit Multiplexed 74AUP2G07GM-G 568-2576-1-ND | LP Dual Buffer with OD Output .. a ae 
D-Type Latch .. 4.26 3.42 2.66 74AUP2G07GM-G 568-2576-2-ND LP Dual Buffer with OD Output 607.75/5,000 
74ALVT16501DG 568-2538-5-ND —_| Tri-State 18-Bit Universal Bus 74AUP2G07GW-G 568-2577-1-ND LP Dual Buffer with OD Output ay 4B 
Transceiver......... 5.62 4.50 3.80 74AUP2G07GW-G 568-2577-2-ND LP Dual Buffer with OD Outpu 392.70/3,000 
74ALVT16501DL 568-2539-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus 74AUP2G14GM-G 568-2578-1-ND _|LP Dual Schmitt Trigger Invert AT 38.29 
Transceiver 5.62 4.50 _ 3.80 74AUP2G14GM-G 568-2578-2-ND | LP Dual Schmitt Trigger Inverte 607.75/5,000 
74ALVT16543DG 568-2540-5-ND —_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Registered 74AUP2G14GW-G 568-2579-1-ND —_| LP Dual Schmitt Trigger Inverte 50. AT 28 
Transceiver teestes 5.62 4.50 3.80 74AUP2G14GW-G 568-2579-2-ND | LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 392.70/3,000 
74ALVT16543DL 568-2541-5-ND Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Registered 74AUP2G34GM-G 568-2580-1-ND Low Power Dual Buffer... AT 38 == 29 
Transceiver , 5.62 4.50 3.80 74AUP2G34GM-G 568-2580-2-ND Low Power Dual Buffer 607.75/5,000 
7AAINTAB6S2D1- ceca acuucamm) State 2.51/3.9V 16-BIt Bus Sea aateoe eau T4AUP2G34GW-G _|568-2581-1-ND | Low Power Dual Buffe a 
LFanscelveri. l : ! 74AUP2G34GW-G 568-2581-2-ND —_| Low Power Dual Buffer. 392.70/3,000 
74ALVT16823DG 568-2543-5-ND Were venor Interface areca 74AUP2GU04GM-G | 568-2582-1-ND | Low Power Dual Unbuffered Inverter i 
ss bi lu 8 4 74AUP2GU04GM-G 568-2582-2-ND Low Power Dual Unbuffered Inverter 607.75/5,000 
74ALVT16823DL 568-2544-5-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface 74AUP2GUO4GW-G — |568-2583-1-ND | Low Power Dual Unbuffered Inverter 50 4128 
D-Type Flip-Flop 5.18 4.15 3.50 74AUP2GU04GW-G | 568-2583-2-ND _| Low Power Dual Unbuffered Inverter 392.70/3,000 
74ALVT162240DG 568-2523-5-ND _| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bi AVCH Famil 
aoe ee Oe ee 74AVCH16244DG 568-2584-5-ND | 16-Bit Buff Teoh 48-TSSOP 4.74 3.79 2.95 
i -5- fat - Bit am 7 -Bit Buffer/Line Driver... 48- A i st 
A ee ee aeee ae) SOR Re 74AVCH16245D@ __|568-2585-5-ND __|16-Bit Transceiver w/Direction Pin....48-TSSOP 474 3.79 2.95 
74ALVT162241DG 568-2525-5-ND __| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit AVCM Family 
Buffer/Driver... 3.84 3.07 2.39 74AVCM162834DG 568-2586-5-ND 78-Bit Registered Driver. _56-TSSOP 137 1.03 
74ALVT162241DL 568-2526-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 74AVCM162835DG —_|568-2587-5-ND —_‘| 18-Bit Registered Driver. .56-TSSOP diaz 1103 
Buffer/Driver... 3.84 3.07 2.39 74AVCM162836DG | 568-2588-5-ND —_| 20-Bit Registered Driver. .56-TSSOP lei? 10 
74ALVT162245DG 568-2527-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit CBT Family 
Transceiver...... ..48-TSSOP 3.84 3.07 2.39 7 
T4ALVT162245DL | 568-2528-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Transceiver ...48-SSOP 3.84 3.07 2.39 CBTe2 ABO pe Sore pgND my Octal Bus Switch O-DHVOEN ES a 
JAALVT162821DG 568-2534-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Bus- CBT3244AB0-T 568-3618-2-ND | Octal Bus Switch 0-DHVQFN 445.50/3,000 
Interface D-Type Flip-Flop... 518 415 3.50 CBT3244AD 568-3619-5-ND | Octal Bus Switch 20-SOIG 55 AAS 83 
: - CBT3244ADB 568-3620-5-ND —_| Octal Bus Switch 20-SSOP 55 AAS 83 
74ALVT162821DL 568-2535-5-ND _| Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Bus- CRT3244AD8 568-3621-5-ND __| Octal Bus Switch 20-080P 55 44 93 
Interface D-Type Flip-Flop.................. 56-SSOP 518 415 3.50 - = : 2 
7AALVT162823DG 568-2536-5-ND __| Tri-State 18-Bit Bus Interface CBT3245AB0-T 568-3622-1-ND __| Octal Bus Switch O-DHVOFN 56 42 32 
Rata se as ao | izes’ fesacesag (furs Sue a ae 
i Hed i Bi 5s 568-, Os ictal Bus Swite! I oD E ‘ 
TANT or822 0 ie Were tenor interac 518 415 3.50 CBT3245ADS. 568-3624-5-ND —_| Octal Bus Switch 20-QSOP = 523930 
AUP Famil CBT3245APW 568-3625-5-ND _| Octal Bus Switch .20-TSSOP_ 524282 
mney. CBT3251D 568-3626-5-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer...16-SOIC_ 60 45 34 
74AUP1GO0GM-G 568-2545-1-ND Low Power 2-Input NAND Gate.............. 6-XSON AT 38 = 29 CBT3251DS 568-3627-5-ND 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer... 16-SSOP 60 45 34 
74AUP1GO0GM-G 568-2545-2-ND | Low Power 2-Input NAND Gate 607.75/5,000 CBT3251PW 568-3628-5-ND —_| 1-of-8 FET Multiplexer/Demux .16-TSSOP 53.4282 
74AUP1GOOGW-G 568-2546-1-ND | Low Power 2-Input NAND Gate 36.292 CBT3253APW 568-3629-5-ND —_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux.. .16-TSSOP 48 38.29 
74AUP1GO0GW-G 568-2546-2-ND Low Power 2-Input NAND Gate 280.50/3,000 CBTUO808EE/G-T 568-3630-1-ND Dual Lane PCI Express Port Mux 8-TFBGA 2.25 1.80 1.40 
74AUP1G02GM-G 568-2547-1-ND___| Low Power 2-Input NOR Gat -XSON 478829 CBTUO808EE/G-T 568-3630-2-ND __| Dual Lane PCI Express Port Mux........48-TFBGA 3780.00/3,000 
74AUP1G02GM-G 568-2547-2-ND | Low Power 2-Input NOR Gate... 607.75/5,000 HC Family 
74AUP1G02GW-G 568-2548-1-ND —_| Low Power 2-Input NOR Gate... 36. 2320 
74AUP1G02GW-G 568-2548-2-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 280.50/3,000 ee See ee END pad Pau tee ee 81 sae q ae 
74AUP1GO4GW-G |568-2549-1-ND | Low Power Inverte' 36.2920 Lyte Sucre Ce otro NAD Coe Ft ES, 
74AUP1G04GW-G 568-2549-2-ND__| Low Power Inverte 280.50/3,000 7aHc00D8 aReLeND Qua a3 jai NAND Cais oH ae 
T4AUP1GO6GM-G 568-2550-1-ND _|Low Power Inverter with OD Output a7 389 TANCOOBE Pee OMI Oucd 2 Input NAND GEE: pee 
74AUP1GO06GM-G 568-2550-2-ND. Low Power Inverter with OD Output ..... 607.75/5,000 ~ - - 
74AUP1GO6GW-G 568-2551-1-ND | Low Power Inverter with OD Output 36 «64.29 «20 74HCOOD-T 568-1379-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 238.50/2,500 
74AUP1GOBGW-G 568-2551-2-ND | Low Power Inverter with OD Output 280.50/3,000 74HCOON 568-1380-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate AS 87.25 
74AUP1GO8GM-G 568-2552-1-ND | Low Power 2-Input AND Gate .. 47.3829 74HC02D 568-3947-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. 38 30.22 
74AUP1GO8GM-G  |568-2552-2-ND | Low Power 2-Input AND Gate... 607.75/5,000 eee Beg See Camm) Quad 2-Input NOR Gate. 8B eee 
: 74HCO2D-T 568-1381-2-ND___| Quad 2-Input NOR Gate . 216.00/2,500 
74AUP1GO8GW-G 568-2553-1-ND —_| Low Power 2-Input AND Gate... 36.29.20 
74AUP1GO8GW-G 568-2553-2-ND | Low Power 2-Input AND Gate... 280.50/3,000 74HCO2N 568-1382-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . AB 37 25 
74AUP1G14GM-G 568-2558-1-ND —_| Low Power Schmitt Trigger Inverter G 8 2 74HCO3D-T 568-1383-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 42 34 2d 
74AUP1G14GM-G 568-2558-2-ND __| Low Power Schmitt Trigger Inverter 607.75/5,000 74HCO3D-T 568-1383-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 238.50/2,500 
T4AUPTGI4GW-G  |568-2559-1-ND [Low Power Schmitt Trigger Inverter....5-TSSOP 36 29 ~—~.20 ree Pee a eR Same 224 2 Input NAND Gate eo 
74AUP1G14GW-G 568-2559-2-ND Low Power Schmitt Trigger Inverter ....5-TSSOP 280.50/3,000 - - - 
74AUP1G17GM-G 568-2560-1-ND | Low Power Schmitt Trigger Buffer AT 3829 74HC04B0-G 568-2592-2-ND —_| Hex Inverter 788.19/3,000 
74AUP1G17GM-G 568-2560-2-ND —_| Low Power Schmitt Trigger Buffe 607.75/5,000 74HC04D 568-3948-5-ND | Hex Inverter 35.28.20 
74AUP1G17GW-G 568-2561-1-ND _| Low Power Schmitt Trigger Buffe Ig6nee e291 220 Rane se ue ie Hibata 35 ahaa gare 
74AUP1G17GW-G 568-2561-2-ND Low Power Schmitt Trigger Buffe! 280.50/3,000 oa 
74AUP1G32GM-G  |568-2562-1-ND —_| Low Power 2-Input OR Gate . a7 38 7AHCOADB 00125 9¢ oeN Daa Hex Inverter ;SU Ms ane o 
74AUP1G32GM-G 568-2562-2-ND | Low Power 2-Input OR Gate.. 607.75/5,000 74HCO4N 568-1385-5-ND | Hex Inverter A537 25 
74AUP1G32GW-G 568-2563-1-ND | Low Power 2-Input OR Gate. 3600229 74HCO8BQ-G 568-2594-1-ND | Quad 2-Inpu 81 616 
74AUP1G32GW-G 568-2563-2-ND _| Low Power 2-Input OR Gate. 280.50/3,000 ieee abe cSt 2D ihag epi aD < ree 28 O00 
r a En -\ -5- uad 2-Inpu al 4 3 i 
TAAUPIGSAGM.S —|868250¢2ND Low Power Bute. “T Fssouso0 | 74H6080-7 568-1386-1-NO__| Quad 2-Input AND Gat 3528 20 
74AUP1G34GW-G 568-2565-1-ND Low Power Buffer . ee eS) 74HCO8D-T 568-1386-2-ND —_| Quad 2-Input AND Gat 198.00/2,50 
74AUP1G34GW-G 568-2565-2-ND Low Power Buffer . 357.00/3,000 74HCO8DB 568-2595-5-ND | Quad 2-Input AND Gat 58 A785 
74AUP1G58GM-G 568-2566-1-ND Low Power Configurable Multiple ed oa cae eusd epee ee : & ar oo 
Funcion Gate... a AT 38.29 z oe) riple 3-Inpu al : “ : 
74AUP1G58GM-G 568-2566-2-ND | Low Power Configurable Multiple 74HC1ON 568-1388-5-ND__| Triple 3-Input NAND Gat Ab 37.25 
Funcion Gate. = 607.75/5,000 74HC11D 568-2600-5-ND Triple 3-Input AND Gate... A2 34 .24 
74AUP1G58GW-G 568-2567-1-ND Low Power Configurable Multiple SeAe pee eot ae aie Spat ae ae ae ae 2 
Funcion Gate sds 50 AL 28 = oO" riple 3-Inpu al : . - 
74AUP1G58GW-G 568-2567-2-ND —_| Low Power Configurable Multiple 74HC14B0-G 568-2610-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 80 60 45 
Funcion Gate... 392.70/3,000 74HC14BQ-G 568-2610-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 780.00/3,000 
74AUP1G79GM-G 568-2568-1-ND [LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger....6-XSON 47 38 29 74HC14D 568-3953-5-ND |_| Hex Inverting Schmitt Trigger 35.28.20 
74AUP1G79GM-G 568-2568-2-ND —_| LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger....6-XSON 607.75/5,000 74HC14D-T 568-1401-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger a 280 
74AUP1G79GW-G 568-2569-1-ND Low Power D-Type Flip-Flop, 74HC14D-T 568-1401-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger: 198.00/2,500 
Positive-Edge-Trigger. 50 A 128 74HC14DB 568-2611-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 63 48 36 
74AUP1G79GW-G 568-2569-2-ND Low Power D-Type Flip-Flop, 74HC14N 568-1402-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 45 ae 
Positive-Edge-Trigger. 392.70/3,000 74HC20DB 568-2643-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 58 A? 35 
74AUP1G86GM-G 568-2570-1-ND Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. A738 29 74HC20N 568-1414-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 45 8725 
74AUP1G86GM-G 568-2570-2-ND —_| Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. 607.75/5,000 74HC27D 568-2658-5-ND __| Triple 3-Input NOR Gate. 2 3h 2 
74AUP1G86GW-G 568-2571-1-ND Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. 36 29 ~=.20 74HC27DB 568-2659-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 59 HAD eed: 
74AUP1G86GW-G 568-2571-2-ND —_| Low Power 2-In. Exclusive OR Gate..... 280.50/3,000 74HC30DB 568-2662-5-ND _| 8-Input NAND Gate..... 5138.29 
74AUPIG125GM-G _|568-2554-1-ND__| Tri-State LP Buffer/Line Driver. a ee 74HC30D 568-1431-5-ND _|8-Input NAND Gate Ly ez 
74AUPIG125GM-G  [568-2554-2-ND —_| Tri-State LP Buffer/Line Driver. 607.75/5,000 74HC30D-T 568-2261-1-ND | 8-Input NAND Gate 53 4232 
74AUP1G125GW-G  |568-2555-1-ND —_| Tri-State LP Buffer/Line Driver. 46 37 74HC30D-T 568-2261-2-ND | 8-Input NAND Gate 354.38/2,500 
74AUP1G125GW-G  |568-2555-2-ND —_| Tri-State LP Buffer/Line Driver. 357.00/3,000 74HC30N 568-1432-5-ND | 8-Input NAND Gate £3 yf 3 
74AUP1G126GM-G | 568-2556-1-ND —_| Tri-State LP Buffer/Line Driver. af 3829 74HC32B0-G 568-2663-1-ND _| Quad 2-Input OR Gate 80.60.45 
74AUP1G126GM-G 568-2556-2-ND Tri-State LP Buffer/Line Driver. 607.75/5,000 74HC32BQ-G 568-2663-2-ND Quad 2-Input OR Gate. 780.00/3,000 
74AUPIG126GW-G  |568-2557-1-ND _| Tri-State LP Buffer/Line Driver. 46 37 ~«226 74HC32D 568-3958-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 8 8022 
74AUP1G126GW-G  |568-2557-2-ND | Tri-State LP Buffer/Line Driver. 357.00/3,000 74HC32D-T 568-1433-1-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 53. 42 82 
74AUP1GUO4GM-G | 568-2572-1-ND | Low Power Unbuffered Inverter 473829 74HC32D-T 568-1433-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 354.38/2,500 
74AUP1GU04GM-G 568-2572-2-ND Low Power Unbuffered Inverter 607.75/5,000 74HC32DB 568-2664-5-ND Quad 2-Input OR Gate 58 AT $35) 
74AUP1GU04GW-G 568-2573-1-ND Low Power Unbuffered Inverter 36 129) 2 74HC32N 568-1434-5-ND Quad 2-Input OR Gate..... 45 Ryan 
74AUP1GU04GW-G 568-2573-2-ND Low Power Unbuffered Inverter 280.50/3,000 74HC42N 568-1469-5-ND BCD to Decimal Decoder. 80 60.45 
74AUP2G04GM-G 568-2574-1-ND —_| Low Power Dual Inverte' MP 88 20 74HC58D 568-2716-5-ND —_| Dual AND OR Gate. 540 AL 8 
74AUP2G04GM-G 568-2574-2-ND _| Low Power Dual Inverte! 607.75/5,000 74HC58DB 568-2717-5-ND —_| Dual AND OR Gate. 7 | 
74AUP2G04GW-G 568-2575-1-ND —_| Low Power Dual Inverte! 50 41.28 74HC58N 568-1481-5-ND __| Dual AND OR Gate. 54 Att 
74AUP2G04GW-G 568-2575-2-ND __| Low Power Dual Inverte! 392.70/3,000 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74HC73D 568-2735-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 74HC166DB 568-2625-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 
Edge-Triggered.... .14-SOIC AG FOO! Register... 84 64 48 
74HC73DB 568-2736-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 74HC166N 568-2626-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 
Edge-Triggered.... 205) 42 31 Register 61 46.35 
74HC73N 568-1489-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 74HC173DB 568-2627-5-ND Tri-State, ype Flip 
Edge-Triggered 50.38.29 Positive-Edge-Triggered ... 103 meee OMnrOS, 
74HC74BQ-G 568-2738-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 74HC173N 568-1411-5-ND Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Triggered Soraassdetvise 14-DHVQFN 81 61 46 Positive-Edge-Triggere 61 AG 35 
74HC74BQ-G 568-2738-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 74HC174D 568-2628-5-ND Hex D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Triggered............... 14-DHVQFN 788.19/3,000 Positive-Edge-Triggered....... 50 40 30 
74HC74D 568-3969-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HC174DB 568-2629-5-ND Hex D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Triggered ...........--- 14-SOIC 42 34.24 Positive-Edge-Triggered ...... 80 60 45 
74HC74D-T 568-1490-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HC175D 568-2630-5-ND Quad D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Triggered ......--..--sso-- 14-SOIC 42 3424 Positive-Edge-Triggered....... 46 27) 28 
74HC74D-T 568-1490-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HC175DB 568-2631-5-ND Quad D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Triggered .............ss-s 14-SOIC 238.50/2,500 Positive-Edge-Triggered .. 80 60 45 
74HC74N 568-1491-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HC191D 568-2632-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 
74HC75D 568-2744-5-ND ee ee Lato = a a oe ——--—— 
-2744-5- uad Bistable Transparent Latch .. d : F 0633-5. Bi 
74HC75DB 568-2745-5-ND _| Quad Bistable Transparent Latch . 634836 Tae eae) csorable Sync. 4-Eit Binary 
7 Up/Down Counter 19 EOGHENOG| 
74HC75N 568-1493-5-ND Quad Bistable Transparent Latch .. eye 43 aoe 74HC191N 568-1412-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 
74HC85D 568-1494-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator. coin AL 331 : 
74HC85DB 568-2748-5-ND __| 4-Bit Magnitude C ti 93 70 53 Up/DownsGounten Es fal 
reese sei Magnitugs Comparator. Z : : 74HC193D 568-1413-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 
is (ori [outaasont as S33 ie eae! 
74HC86D-T 568-1496-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat “ 390.00/2,500 74HC1920B aban Hal aie pune: Hea elnaly Bo gee Uae 
74HC86DB 568-2749-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gat 67 «5188 “EIB idiracti 1 . ; 
74HC86N 568-1497-5-ND __| Quad 2-Input Exclusive OR Gat 4334 26 7AHC194DB 568-2635;5-ND aaa Univerals Shift ie sp, ks 
74HC93D 568-2754-5-ND 4-Bit Binary Ripple Counte: 84 63 48 3 os ein ‘ 7 
74HC93DB 568-2755-5-ND | 4-Bit Binary Ripple Counte 76 64 Bt Lee pote oaaen ugg) Dual Non-Retriggarable Mano 
é : Multivibrator with Reset........ 63 48.36 
74HC107DB 568-2596-5-ND Dual JK F/F Negative-Edge Trigge! 80 60 45 7 
74HC109DB 568-2597-5-ND —_| Dual JK F/F Positive-Edge Trigger 59 «4534 74HC221DB 568-2644-5-ND | Dual Non-Retriggerable Mono 
74HC112DB 568-2599-5-ND _| Dual JK F/F Negative-Edge Trigger.......16-SSOP 67 51 38 Aieoati Perea Sota be oH teeet ak 887459 
74HC123D 568-3950-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HC237" 568726455: He Ine Decoder/Demux wit! 
with Reset 49 40 27 ress Latches i!) 66 53 
74HC123D-T 568-1390-1-ND _| Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HC237N 568-1416-5-ND eae rene Demux wi foe Cas 
with Reset. 49 40.27 = - 
74HC123D-T 568-1390-2-ND Dual Retrigg' 74HC238D-T 568-1417-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 88 66 50 
with Reset. 318.75/2,500 74HC238D-T 568-1417-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux. 715.00/2,500 
a Ry 7 Vi 74HC238DB 568-2646-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 19 266) 253) 
ie cece caaamm a) etriagerable Mano Multivitrator | op Ace 74HC238N 568-1418-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demurx... 69 5239 
74HC123N 568-1391-5-ND —_| Dual Retriggerable Mono Multivibrator EEE ee pee a eee pa = = 2 
with Reset. 50 38 © 29 7 568- ros ri-State Octal Buffer/Line Driver... A 4 45 
74HC125D-T 568-1392-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 38 ai) ail 74HC240N 568-2649-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 53 A232 
74HC125D-T 568-1392-2-ND _| Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 246.50/2,500 74HC241DB 568-2650-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 82 6955 
74HC125N 568-1393-5-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Driver. AS ec 7amne2s 74HC241N 568-1419-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 61 4635 
74HC126D 568-2603-5-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Driver 42 3424 74HC243DB 568-2651-5-ND__| TriState Quad Bus Transceiver... 806045 
74HC132D 568-3951-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 39 32.22 74HC244B0-G 568-2652-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 91 76 61 
74HC132D-T 568-1394-1-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 39 POCMEEeD, 74HC244B0-G 568-2652-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 1182.48/3,000 
74HC132D-T 568-1394-2-ND _| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 255.00/2,50 74HC244D 568-3955-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 40 32.24 
74HC132N 568-1395-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger... 45 Rn 28 74HC244D-T 568-1420-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 42 34 26 
74HC132PW 568-2604-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 48 5o0e 227) 74HC244D-T 568-1420-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 232.40/2,000 
74HC137D 568-2605-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux... 53 40.30 74HC244N 568-1421-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 58 AT 35 
74HC137DB 568-2606-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 716 57 4B 74HC245D 568-3956-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 420 34025 
74HC137N 568-1396-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 58 A488 74HC245D-T 568-1422-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 42 3425 
74HC138B0-G 568-2607-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu: 103 eT OMemoe 74HC245D-T 568-1422-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 232.40/2,001 
74HC138BQ-G 568-2607-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux.. 903.24/3,000 74HC245N 568-1423-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivei 58 AT $35) 
74HC138D 568-3952-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting..16-SOIC 38.3121 74HC245PW 568-2653-5-ND __| Tri-State Octal Bus Transceivel (20-TSSOP..44.—Si«3GS—«C«T 
74HC138D-T 568-1397-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 38 sl il 74HC251D 568-1424-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexe 16-SOIC AG Sp 
74HC138D-T 568-1397-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 246.50/2,50 74HC257D 568-2654-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SOIC 45 36| 27 
74HC138N 568-1398-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting. 45 37 28 74HC257DB 568-2655-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SSOP 97 sion) 200) 
74HC139D 568-1399-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. AG 38 26 74HC257N 568-1425-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip 61 AG 35 
74HC139DB 568-2608-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 59 A534 74HC258DB 568-2656-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 97 73. 55 
74HC139N 568-1400-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. A5 ar 228 74HC259D 568-1426-5-ND 8-Bit Addressable Latch . 42 £3425) 
74HC147DB 568-2609-5-ND 10-to-4 Line Priority Encoder. 97 TO ES 74HC259DB 568-2657-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 84 64 48 
74HC151D 568-1403-5-ND 8-Input Multiplexer 43 35 26 74HC259N 568-1427-5-ND 8-Bit Addressable Latc! 255) A433 
74HC151DB 568-261 2-5-ND 8-Input Multiplexer 88 67 50 74HC273D 568-3957-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HC153D 568-1404-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 43 ky 75) Positive-Edge-Triggered ... 42 34 0.25 
74HC153DB 568-2613-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 84 64 48 74HC273D-T 568-1428-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HC153N 568-1405-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 53 43 32 Positive-Edge-Triggered ... 42 34 25 
74HC154D 568-1406-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 90 75 60 74HC273D-T 568-1428-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HC154DB 568-2614-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 24-SSOP 1.37 1.10  .83 Positive-Edge-Triggere 232.40/2,000 
74HC154N 568-1407-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-Dip 1410 92 74 74HC273N 568-1429-5-ND Octal D-Type Flip-Flop wi 
74HC157D 568-2615-5-ND __| Quad 2-Input Multiplexer 1e-SOIG 433528 Positive-Edge-Triggered 50 38 «29 
74HC157DB 568-2616-5-ND _| Quad 2-Input Multiplexel 1eSSOP 72ST 74HC28308 568-2660--ND | 4-Bit Binary Full Adder... 796658 
74HC1600B S68°2617-5:ND) | Prasettable Sync. BCD 74HC299DB 568-2661-5-ND —_| Tri-State 8-Bit Universal Shift 
Decade COUNEY ates ee Ae Register... .-20-S80P 1.32 1.06.79 
7AHOIOIDB BCG) Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC299N 568-1430-5-ND —_| Tri-State 8-Bit Universal Shift Register ...20-Dip 1.42 119 95 
Counter... SS OS 74HC365D 568-2665-5-ND _| Tri-State Hex Buffer/Line Driver......... 16-SOIG 58 46.35 
7anGI6S08 pede oame Fresettable Sync. 4-Bit Binary ae 74HC365DB 568-2666-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver.........16-SSOP_ 97 73.55 
BATT nT caasaMettD ba belie : eae 74HC365N 568-1435-5-ND —_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. ip 78 «59 
84 64 48 74HC366D 568-2667-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
“3 e an : _ Inverting 50 38 = 29 
Wanyienet Beet Register 45 37 26 74HC367D 568-1436-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 48 36.27 
=z Sa nATOT EAGER SRY Ae ; = : F 74HC367DB 568-2668-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 97 3.73 55 
FAHCIGADE! BBE ADE: eND ape. InvFaralla-Out shit AESERDETT 74HC368DB 568-2669-5-ND _| Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
96 04-5- Bit Serial-In/Parallel. F aie Inverting.... 84 64 48 
PHC ISIN SERA) \ ee ella m= oD 74HC373D 568-3959-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC165D 568-3954-5-ND —_| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Latch. AO 32.24 
Register... 42 34025) 74HC373D-T 568-1437-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC165D-T 568-1409-1-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Be i) 
it ade ain a a 74HC3730-T 568-1437-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HC165D-T 568-1409-2-ND _| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift ee Maa eh Pei oS 232.40/2,000 
Register... 280.13/2,500 > og 5 ‘ 
74HC165DB 568-2622-5-ND _| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Latch 20-Dip__—50_—38__—9 
Register... 84 64 48 74HC374D 568-3960-5-ND Tri-State Octal D-Type Fli 
74HCT65N 568-1410-5-ND _| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggered .. 40 32 24 
Register... 50 40 30 74HC374D-T 568-1439-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 
74HC165PW 568-2623-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggere A2 34 225) 
Register... 44 a yf 74HC374D-T 568-1439-2-ND Tri-State Octal D-Type Fli 
74HC166D 568-2624-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggered ... 232.40/2,000 
Register 50 40 30 (Continued) 
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74HC374N 568-1440-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4024DB 568-2686-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counte: 93 10) ER 
Positive-Edge-Triggered 50 38 © 29 74HC4024N 568-1449-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counte: 80 60 45 
74HC377D 568-2670-5-ND Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4040D 568-1450-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter. AT 38 © .29 
Positive-Edge-Triggered .......:scsesssee 20-solc| 49 a7 28 74HC4040N 568-1451-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter. 63 48 36 
74HC377DB 568-2671-5-ND Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4046AD 568-1452-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO 60 45.34 
Positive-Edge-Triggered ...........-..--- 20-SSOP 84 64 48 74HC4046ADB 568-2687-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO 1.29 1.08 87 
74HC377N 568-1441-5-ND __| Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable, 74HC4049D 568-2688-5-ND —_| Hex Inverting Level Shifter. ely 540.4 
Positive-Edge Triggere Th 54° AM 74HC4049DB 568-2689-5-ND Hex Inverting Level Shifter. 97 Hi AG 
74HC390D 568-2672-5-ND Dual Decade Ripple Counter . 49 3728 74HC4050D 568-1453-5-ND Hex High-to-Low Level Shifte AT 38 = 29 
74HC390DB 568-2673-5-ND Dual Decade Ripple Counter . 93 OMnSS 74HC4050DB 568-2690-5-ND Hex High-to-Low Level Shifter 93 0) 52) 
74HC390N 568-1442-5-ND Dual Decade Ripple Counter . eal 54 At ea SoS END # Channel fAralog Modem 6 oF a 
74HC393B0-G 568-2674-1-ND [Dual 4-Bit Binary Ripple Counter... 14-DHVQFN 64 48 36 ? 6 568-3961 -5- Channel Analog Mux/Demu : : : 
e i Le fa H ABI DIGS Coie a 74HC4051D-T 568-1454-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 617.50/2,500 
74HC393BQ-G 568-2674-2-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .... 14-DHVQFN 624.00/3,000 
% c -4- yl i i e 74HC4051DB 568-2691-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 88 67 ~=.50 
74HC393D-T 568-1443-1-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter . .14-SOIC 42 nod 225) 
74HC393D-T 568-1443-2-ND _| Dual 4-Bit Binary Ripple Counter........... 14-SOIC 280.13/2,500 74HC4051N 568-1455-5-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demu 355 A433 
74HC393N 568-1444-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter . i 61 46 35 EW 2882259: NG o-Chann A pene sIE T8808 40 ae ae 
467-52 5 rr a -2259-2- Channel Analog Mux/Demu: . 16- .00/2, 
ane Socata) O42! Relriggerable Mono Multhibrator ay ay Gh 74HC4052D 568-3962-5-ND —_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 42 (3425 
. 6 5 : ‘i is 74HC4052D-T 568-1456-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 76 57 43 
TAHC423N pecaicicauammm O22! Relriggerable Mono Multhibrator aay 6a as 74HC4052D-T 568-1456-2-ND __| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 617.50/2,500 
74HC540D 568-2708-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. i (2 74HC4052DB 568-2692-5-ND —_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 88 67 50 
oe Se 74HC4052N 568-1457-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 55 13H 
74HC540DB 568-2709-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 85 7257 
74HC540N 568-1473-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 74HC4052PW 568-2693-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 16-TSSOP 44 3600.27 
inverting... 20-Dip 71 54 a 74HC4053D 568-3963-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC AG ey 
74HC541 568-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-SOIC. 42.3425 TANCSOSSDET BOSSE SLED Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 16-SOlC B/6 Mme /aameae 
- e eye 2 74HC4053D-T 568-1458-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 617.50/2,500 
74HC541D-T 568-1474-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. -20-SOIC 42 34.25 4 
7 7 r 74HC4053DB 568-2694-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 16-SSOP 88 67 ~=.50 
74HC541D-T 568-1474-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. .20-SOIC 232.40/2,000 re a4 i ‘ “Di 
; 74HC4053N 568-1459-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16-Dip BB) AL <3 
74HC541DB 568-2710-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-SSOP 716 64 51 5! eee ivide-By- | 
: ; ‘ 74HC4059D 568-2695-5-ND Programmable Divide-By-N Counter.....24-SOIC 1.97 1.58 1.19 
beet See Ce Face ee coe over ; ay) 74HC4059DB 568-2696-5-ND _| Programmable Divide-By-N Counter....24-SSOP__2.37 1.90 _ 1.43 
7AHCS 56871476-5- aang tal D-Type Transparent Late oo He 74HC4060D 568-1460-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 
: with Oscillator. 58 46 «35 
74HC573B0-G 568-2713-1-ND ee Octal D- -Type “Transparent a aa 74HC4060N 568-1461-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 
3 : z with Oscillator. Gh BY Se) 
74HC573BQ-G 568-2713-2-ND iy a Octal D-Type Transparent aeaa aon 74HC4066D 568-3964-5-ND _| Quad Bilateral Switch . 40.33.23 
ate ki = - 
4 74HC4066D-T 568-1462-1-ND Quad Bilateral Switch. 40 33.23 
74HC573D 568-3966-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 74HC4066D-T 568-1462-2-ND —_| Quad Bilateral Switch . 14-SOIC 263.50/2,500 
Latch... AQ 3425 74HC4066N 568-1463-5-ND —_| Quad Bilateral Switch. 14-Dip 50 38 29 
74HC573D-T SOBAATT-AND [Tri-State Ootal D- -Type “Transparent 74HC4066PW 568-2697-5-ND —_| Quad Bilateral Switch. 14-TSSOP 49.4028 
Latch... 76 57 48 74HC4067D 568-2698-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 24-SOIC 78 59 44 
74HC573D-T 568-1477-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 74HC4067PW 568-2699-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux........241SSOP 237 1.90 143 
Latch 505.40/2,000 74HC4075D 568-1464-5-ND —_| Triple 3-Input OR Gate 58 46 35 
74HC573DB 568-2714-5-ND Tri-State Octa 74HC4075DB 568-2700-5-ND Triple 3-Input OR Gate 55 42 31 
Latch... 80.6045 74HC4094D 568-1465-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 47 38 ~—29 
74HC573N 568-1478-5-ND Tri-State Octal D- Type "Transparent 74HC4094D-T 568-2265-1-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... AT 38.29 
Latch 50 38 29 74HC4094D-T 568-2265-2-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 315.56/2,500 
74HC573PW-T 568-2264-1-ND Hs ae ‘a a 74HC4094N 568-1466-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register aril 54° At 
atc! 4 g 74HC4316D 568-1470-5-ND Quad Bilateral Switch. 58 46 35 
74HC573PW-T 568-2264-2-ND Tri-State Octal D- “Type ‘Transparent 74HC4316D-T 568-2260-1-ND Quad Bilateral Switch. 88 66 50 
Latch... 297.00/2,500 74HC4316D-T 568-2260-2-ND Quad Bilateral Switch. 715.00/2,500 
74HC574D 568-3967-5-ND Tri-State Detal D-Type Flip-Flop, 74HC4316DB 568-2701-5-ND Quad Bilateral Switch. 95 79 «64 
Positive-Edge-Triggered 42 34 25 74HC4351DB 568-2702-5-ND 8-Channel Mux/Demu 1.04 toe aft) 
74HC574D-T 568-1479-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4514D 568-2703-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer .. 99 83 66 
Positive-Edge-Triggered . 42 34 0.25 74HC4514DB 568-2704-5-ND 4-to-16 Line Donovan enue Net 1:53" 1:23; 292 
74HC574D-T 568-1479-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4520DB 568-2705-5-ND Dual 4-Bit Sync. Binary Counter........... 95 719.64 
Positive-Edge-Triggered . 232.40/2,000 74HC4520PW 568-2706-5-ND Dual 4-Bit Sync. Binary Counter......... 88 «6.7459 
74HC574DB 568-2715-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4538D 568-1471-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 
Positive-Edge-Triggered . -80 60 45 Multivibrator 50 posme29 
74HC574N 568-1480-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4538DB 568-2707-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 
Positive-Edge-Triggered cooroneen QO*DID 50 38 = .29 Multivibrator p22. 
74HC594D 568-1482-5-ND 8-Bit Shift Register w/Output Register.. 16-SOIC 58 A433 74HC4538N 568-1472-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 
74HC594DB 568-2718-5-ND 8-Bit Shift Register with Output Multivibrator 63 48 36 
Register... 205 1.65 1.24 74HC5555D 568-2711-5-ND Programmable Delay Time! 1.30 1.04 .78 
74HC595B0-G 568-2719-1-ND _| Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or Parallel- 74HC5555N 568-2712-5-ND —_| Programmable Delay Timer 130 1.04 78 
Out Shift Register... 46-DHVQFN 1 ae Gil 74HC6323AD 568-2722-5-ND Tri-State Programmable 
74HC595BQ-G 568-2719-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or Parallel- Ripple Counter. 93 78 62 
Out Shift Register... 16-DHVQFN 1182.48/3,000 74HC7014D Seale can mm) 2x Non- inverting Precision 130 1.09 87 
74HC595D 568-3968-5-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or chmitt- Trigger : 5 : 
Parallel-Out Shift Register... 16-SOIC 46S 3826 74HC7014N 568-2729-5-ND Sento Precision a ee 
74HC595D-T 568-1483-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 2 Sy 5 2 4 
Parallel-Out Shift Register cs... 16-SOIC 78 ke 2m 74HC7030D 568-2730-5-ND Tri-St. 9-Bit x 64 Word FIFO Register 5.40 4.32 3.36 
74HC595D-T 568-1483-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 74HC7030N 568-2731-5-ND Tri-State 9-Bit x 64 Word FIFO Register...28-Dip 5.40 4.32 3.36 
Parallel-Out Shift Register .......-.:.- 16-SOIC 633.75/2,500 er enee ere tial nit Eee NCE aoe 16-SSOP ye ee a 
74HCSS5DB ica State 6-81 Soriain, Sarat or Paral ae 74HC7266DB 568-2734-5-ND —_| Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. ‘7 67355 
FAHCSOBN PEAT Tri-State Bir Seria in : : : 74HC7403N 568-2737-5-ND _| Tri-State 4-Bit x 64-Word FIFO Register ..16-Dip 249 1.99 155 
B i i -Di 74HC7540D 568-2739-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ 
Parallel-Out Shift Register .... 16-Dip -50 38 = 29 Line Driver, Inverting 134 142 90 
74HC595PW-T 568-2263-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 7 , Les 7 - 7 
Shift Register... AA 36 «27 74HC7540DB 568-2740-5-ND TT ee PGr Ing Trigger Buffer/ el up en 
74HC595PW-T 568-2263-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 74HC7540N 568-2741-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
Shift Register .. 16-TSSOP 297.00/2,500 i ‘ H Di 
Buffer/Line Driver, Inverting .................. 20-Dip 1.34 112 90 
74HC597D 568-1485-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop... 53 40 30 74HC7541D 568-2742-5-ND Tri-State Octal Schmitt Tri 
74HC597DB 568-2721-5-ND —_| 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop 88 74 59 8 ita Hh 7 a schmitt [rigger Wa) SKB ee 
74HC597N 568-1486-5-ND _| 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop... 78 59 44 aane7edib8 AEE RDG Pract 4 oral Schalk Tigger : : : 
74HC640DB 568-2723-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver............ 95 719 64 Buffer/Line Driver 134 142 90 
74HC646DB 568-2724-5-ND —_| Tri-State Octal Bus 74HC7541N 568-2743-5-ND —_| Tri-State Octal Schmitt Trigger aire aia 
Transceiver/Register 1.89 1.52 1.14 Buffer/Line Driver... 1.34112 90 
7aHCG52DB pec le aca) vState Octal Bus Hage ariert4 74H07731D 568-2746-5-ND | Quad 64-Bit Static Shift Register .. 3.87 310 241 
|FaNSCelVEE/ HEOISIR! ze: d : : 74HC7731N 568-2747-5-ND | Quad 64-Bit Static Shift Register 3.87 3140 2.41 
74HC670DB 568-2726-5-ND Tri-State 4 x 4 Register File 111 93 74 74HC9114D 568-2750-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 
74HC688D 568-2727-5-ND 8Bit Magnitude Comparator. 20-SOIC 56 42 32 Drain Output, Inverting.... ..20-SOIGC 1.33 1.07 +80 
74HC688DB 568-2728-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 20-SSOP 82 69 55 74HC9114N 568-2751-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 
74HC688N 568-1487-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 20-Dip 92 70 52 Drain Output, Inverting ies) bye ew) 
74HC4002DB 568-2675-5-ND _| Dual 4-Input NOR Gate . 14-SSOP_ 513829 TAHCOTTSD 568-2750-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, 
74HC4015DB 568-2682-5-ND Dual 4-Bit Shift Register 16-SSOP 88 67 50 Open Drain Output... 1.14 95/6 
74HC4017D 568-1446-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded 74HC9115N 568-2753-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, 
Outputs... 52 39 © 30 Open Drain Output 1.14 95 76 
74HC4017DB 568-2683-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded 74HC40103D 568-2676-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counte: 92 269) 52) 
Outputs... w-16-SSOP_ 826955 74HC40103DB 568-2677-5-ND | 8-Bit Sync. Binary Down Counte! 16-SS0P 1.11 93 74 
74HC4017N 568-1447-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded 74HC40103N 568-1445-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counte: 16-Dip 1.02 85 68 
Outputs... 18 59 44 74HC40103PW 568-2678-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counte: .16-TSSOP 1.11 93 74 
74HC4020D 568-2684-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 58 46 35 74HC40105D 568-2679-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe: 16-SOIC §=1.33 (1.11 89 
74HC4020DB 568-2685-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter: 79 66 53 74HC40105DB 568-2680-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 16-SSOP_ 1.33, 1.41.89 
74HC4024D 568-1448-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counter. 74 56 42 (Continued) 
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74HC40105PW 568-2681-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Register .. ies} lah 89 74HCT147D 568-2777-5-ND 10-to-4 Line Priority Encoder. 88 74 59 
74HC1G00GW-G 568-2636-1-ND 2-Input NAND Gate 2) ee ale 74HCT151D 568-2779-5-ND 8-Input Multiplexer . AT .38~—29 
74HC1GO0GW-G 568-2636-2-ND 2-Input NAND Gate 169.20/3,000 74HCT151DB 568-2780-5-ND 8-Input Multiplexer . 84 64 48 
74HC1G02GW-G 568-2637-1-ND 2-Input NOR Gat Ce) 74HCT151 PW 568-2781-5-ND 8-Input Multiplexer . Wo Bl 
rae anew rite 2-Input NOR Gate... 169.20/3,000 74HCT153D 568-1517-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIC 56 «©6045 S84 
7 5 568-2638-1-ND | Inverter 29) 22 16 74HCT153DB 568-2782-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 84. «O64 
74HC1G04GW-G 568-2638-2-ND Inverte! 169.20/3,000 74HCT153PW 568-2783-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 72 54 A 
74HC1G08GW-G 568-2639-1-ND | 2-Input AND Gat 29 22 CG 74HCT154DB 568-2784-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux. 153 123 92 
74HC1G08GW-G 568-2639-2-ND |_| 2-Input AND Gate..... 169.20/3,000 74HCT154N 568-1518-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux. 107 90 72 
74HC1G14GW-G 568-2641-1-ND | Inverting Schmitt Trigge! 29.2216 74HCT154PW 568-2785-5-ND __|4-to-16 Line Decoder/Demux. 148 1.24 99 
74HC1G14GW-G 568-2641-2-ND Inverting Schmitt Trigge 169.20/3,000 74HCT157D 568-2786-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 504030 
74HC1G66GW-G 568-2642-1-ND —_| Bilateral Switch . 30.2316 74HCT157DB 568-2787-5-ND —_| Quad 2-Input Multiplexer 84 6448 
74HC1G66GW-G 568-2642-2-ND Bilateral Switch . 180.00/3,000 74HCT157N 568-1519-5-ND Quad 2-Input Multiplexer 65 49 37 
74HC1G125GW-G 568-2640-1-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver 200) 28) 216 74HCT161DB 568-2788-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter 
74HC1G125GW-G 568-2640-2-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver 180.00/3,000 Async. Reset. 84. «64 AB 
HCT Family 74HCT163DB 568-2789-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter 
74HCTOOBQ-G 568-2756-1-ND | Quad 2-Input NAND Gat [Sie olmedo Sync. Reset... a a8 
74HCTOOBQ-G 568-2756-2-ND Quad 2-Input NAND Gat 788.19/3,000 74HCT164B0-G 568-2790-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
74HCTOOD-T 568-1498-1-ND | Quad 2-Input NAND Gat TAZ ae oA od Register... 56 42 32 
74HCTOOD-T 568-1498-2-ND Quad 2-Input NAND Gat 238.50/2,500 74HCT164B0-G 568-2790-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
74HCTOODB 568-2757-5-ND __| Quad 2-Input NAND Gat 51.38.29 Register 546.00/3,000 
74HCTOON 568-1499-5-ND Quad 2-Input NAND Gat 42 34 25 74HCT164D. 568-2791-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
74HCTO2D-T 568-1500-1-ND Quad 2-Input NOR Gate BS 2 Register... AB 3728 
74HCTO2D-T 568-1500-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 354.38/2,500 74HCT164DB 568-2792-5-ND —_|8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
74HCTO2DB 568-2758-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 51 38.29 Register... 82 69 55 
74HCTO2N 568-1501-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 42 34 «25 74HCT164N 568-1520-5-ND _|8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
74HCTO3DB 568-2759-5-ND Quad 2-Input NAND Gat a ey Register... 61 4635 
74HCTO3PW 568-2760-5-ND Quad 2-Input NAND Gat 55 45 34 74HCT165D 568-1521-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 
74HCTO4BQ-G 568-2761-1-ND Hex Inverter .. 80 60 45 Register... 55) A230 
74HCTO4BQ-G 568-2761-2-ND 780.00/3,000 74HCT165DB 568-2793-5-ND 
74HCTO4D 568-3970-5-ND 42.34.24 ip ey 
74HCTO4D-T 568-1502-1-ND 42 34 24 74HCT165N 568-1522-5-ND F 
74HCTO4D-T 568-1502-2-ND 238.50/2,500 Register ... 6146 35 
74HCTO4N 568-1503-5-ND Hex Inverter .. 51 42° 29 74HCT166DB 568-2794-5-ND 8-Bit Parallel-In/Seri 
74HCTO8BQ-G 568-2762-1-ND Quad 2-Input AND Gate. 80 60 45 Register..... 84 6448 
74HCTO8BQ-G 568-2762-2-ND Quad 2-Input AND Gate. 780.00/3,000 74HCT173DB 568-2795-5-ND | Tri-State Quad D-Type Fli 
74HCTO8D-T 568-1504-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 42 3424 Positive-Edge-Triggered 93 70 53 
74HCTO8D-T 568-1504-2-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 238.50/2,500 74HCT174D 568-2796-5-ND —_| Hex D-Type Flip-Flop with Rese 
74HCTO8N 568-1505-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 42 3524 Positive-Edge-Triggered 5514433 
74HCT10DB 568-2766-5-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate . 51.38.29 74HCT174N 568-1523-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Reset 
74HCT1OPW. 568-2767-5-ND Triple 3-Input NAND Gate .. 55 45 34 Positive-Edge-Triggered 61 46 «35 
74HCTI1DB 568-2770-5-ND Triple 3-Input AND Gate St 38 © .29 74HCT175D 568-1524-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset 
74HCT11PW 568-2771-5-ND —_| Triple 3-Input AND Gate 5545004 Positive-Edge-Triggered 5, A232 
74HCT14B0-G 568-2778-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 14-DHVOFN =.81—ss61s 4G 74HCT175DB 568-2797-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT14BQ-G 568-2778-2-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigge 14-DHVOFN 788.19/3,000 Positive-Edge-Triggered 84 6448 
74HCT14D 568-3971-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 4-SOIC 42 4 74HCT175N 568-1525-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset 
74HCT14D-T 568-1515-1-ND | Hex inverting Schmitt Trigge SOIC 42844 Positive-Edge-Triggered 61 46 35 
74HCT14D-T 568-1515-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigge 4-SOIC 238.50/2,500 74HCT175PW 568-2798-5-ND —_| Quad D-Type Flip-Flop with Rese 
74HCT14N 568-1516-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge! 14-Dip 514229 Positive-Edge-Triggered 16-TSSOP 80. 6045 
74HCT20DB 568-2801-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 51.38.29 74HCT193D 568-1526-5-ND _| Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/Down 
74HCT27DB 568-2817-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate 14-SSOP 55-4231 Counter. = 89675 
74HCT30DB 568-2821-5-ND —_| 8-Input NAND Gate ... 14-SSOP 53 .43.—«32 74HCT193DB 568-2799-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 
74HCT32BQ-G 568-2822-1-ND Quad 2-Input OR Gate 14-DHVOFN =.81.—s«s61s 4G Up/Down Counter..... 82 69.55 
74HCT32BQ-G 568-2822-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 74HCT194D 568-2800-5-ND —_| 4-Bit Bidirectional Universal 
74HCT32D 568-2823-5-ND Quad 2-Input OR Gate 4-SOIC 38 30 22 Shift Register... i 93 70 53 
74HCT32D-T 568-1536-1-ND __| Quad 2-Input OR Gate 4-SOIC 42 34 24 74HCT221D 568-2802-5-ND Dual Non-Retriggerable Monostable 
74HCT32D-T 568-1536-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 4-S0IC 238.50/2,500 Multivibrator with Reset “ 846348 
74HCT32N 568-1537-5-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 51 42° 29 74HCT221DB 568-2803-5-ND Dual Non-Retriggerable Monostable 
74HCT42D 568-2870-5-ND BCD to Decimal Decode! 6-SOIG 88 74 59 Multivibrator with Reset .. 95 79 64 
74HCT74BQ-G 568-2905-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 74HCT238D 568-2804-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux 57 4338 
Positive-Edge-Triggered............... 14-DHVQFN 81 61 46 74HCT238DB 568-2805-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux 19 66 53 
74HCT74B0-G 568-2905-2-ND __| Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset T4HCT238PW 568-2806-5-ND__|3-to-8 Line Decoder/Demux... 8867 __—50 
Positive-Edge-Triggered ............... 14-DHVQFN 788.19/3,000 74HCT240DB 568-2807-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 
74HCT74D-T 568-1565-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, Inverting 80 60 45 
Positive-Edge-Triggered «ccc. 14-SOIG 423424 74HCT240N 568-1527-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 
74HCT74D-T 568-1565-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, Inverting . ; 50 38 = .29 
Positive-Edge-Triggered «0... 14-SOIC 238.50/2,500 74HCT241DB 568-2808-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .80 60 45 
74HCT74N 568-1566-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 74HCT244D 568-3972-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver ill AN 29 
Positive-Edge-Triggered .. i Bl 42 29 74HCT244D-T 568-1528-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 54 44 -30 
74HCT85DB 568-2911-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator. 16-SSOP 84 64 48 74HCT244D-T 568-1528-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 298.80/2,000 
74HCT85N 568-1760-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator. 16-Dip 80 60 45 74HCT244N 568-1529-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50 40 -30 
74HCT86D 568-2912-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gat 4-SOIG 42.3424 74HCT245D 568-3973-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive A234 25 
74HCT86N 568-1569-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gat 14-Dip 58. 46 35 74HCT245D-T 568-1530-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 42 345 
74HCT93D 568-2919-5-ND 4-Bit Binary Ripple Counter... 4-SOIC 76 64 «5 74HCT245D-T 568-1530-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive! 232.40/2,001 
74HCT107D 568-2763-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, 74HCT245N 568-1531-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive) 50 38 29 
Negative-Edge-Triggered ...........sssss00-. 14-SOIC 59 A5 34 74HCT245PW 568-2809-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive) 4 36 27 
74HCT109DB 568-2764-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT251DB 568-2810-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer. 16 ay 43 
Positive-Edge-Triggered .........-.1.-.+ 16-SSOP 59 45 34 74HCT251PW 568-281 1-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer. .16-TSSOP .80 60 45 
74HCTIO9PW 568-2765-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT253DB 568-2812-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplex 16-SSOP 9.760 5743 
Positive-Edge-Triggered ..............- 16-TSSOP 5945 s«w84 74HCT257DB 568-2813-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SSOP 80S 6045 
74HCT112D 568-1506-5-ND —_| Dual JK Flip-Flop with Set and Reset, 74HCT257N 568-2814-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip 51899 
Negative-Edge-Triggered 67 51 38 74HCT259D-T 568-1532-1-ND _|8-Bit Addressable Latch. 16-SOIC 554488. 
74HCT112DB 568-2768-5-ND —_| Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT259D-T 568-1532-2-ND  |8-Bit Addressable Latch. 16-SOIC 367.88/2,500 
Negative-Edge-Triggered ...............0-- 16-SSOP 67 2511 38 74HCT259DB 568-2815-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 16-SSOP 719 66 53 
74HCT112PW 568-2769-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT259N 568-1533-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. 16-Di 50 40 .30 
Negative-Edge-Triggered.... 67 51 38 74HCT259PW 568-2816-5-ND | 8-Bit Addressable Latc .16-TSSOP = 80S «60S 45 
74HCT123D 568-1507-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT273D 568-3974-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. 49 On 227 Positive-Edge-Triggered -- 20-SOIC 42 34 25 
74HCT123DB 568-2772-5-ND Dual Retrigg 74HCT273D-T 568-1534-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. = 88 74 59 Positive-Edge-Triggered . 20-SOIC 42 34 ro) 
74HCT123N 568-1508-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT273D-T 568-1534-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. tes 55 AL 31 Positive-Edge-Triggered 232.40/2,000 
74HCT123PW 568-2773-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT273N 568-1535-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
with Reset. 14 56 = 42 Positive-Edge-Triggered .. 20-Dip 58 tAf 235) 
74HCT125D-T 568-1509-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line : 39 32.22 74HCT280D 568-2818-5-ND 9-Bit Odd/Even Parity Generator. 14-SOIC 97 Al alah 
74HCT125D-T 568-1509-2-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 255.00/2,500 74HCT280DB 568-2819-5-ND 9-Bit Odd/Even Parity Generator..... O97 7355 
74HCT125N 568-1510-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 46.3728 74HCT299DB 568-2820-5-ND Tri-State 8-Bit Universal 
74HCT132D 568-2774-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 45 3725 Shift Register... 132 106 79 
74HCT132DB 568-2775-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 67 51 38 74HCT365D 568-2824-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 58 AG 35 
74HCT132N 568-1511-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 46 ay 28 74HCT365DB 568-2825-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 84 64 48 
74HCT138D-T 568-1512-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting. iy SP 5) 74HCT366D 568-2826-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT138D-T 568-1512-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 293.25/2,500 Inverting .99 i 
74HCT138N 568-1513-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 46 pol 9228) 74HCT366DB 568-2827-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT139D 568-2776-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. 45 ay .25 Inverting 99 16) 56 
74HCT139N 568-1514-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 45 23h 25) (Continued) 
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74HCT366N 568-2828-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 74HCT4040N 568-1546-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter. ...16-Dip 67 Si 38 
Inverting ...........-. 16-Dip .99 PTOmmOU! 74HCT4040PW 568-2852-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter.........16-TSSOP 84 64 48 
74HCT367D 568-1538-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver .16-SOIC 50 38 29 74HCT4046AD 568-1547-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC ae 54 AL 
74HCT367DB 568-2829-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 84 64 48 74HCT4046ADB 568-2853-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO 16-SSOP 158 1.27 95 
74HCT367N 568-1539-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip Al 54 Al 74HCT4051D-T 568-1548-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 16-SOIC 16 57 AB 
74HCT368DB 568-2830-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 84 64 48 74HCT4051D-T 568-1548-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 16-SOIC 617.50/2,500 
74HCT373D-T 568-1540-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 74HCT4051DB 568-2854-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demu 16-SSOP 88 67 ~~ 50 
Latch... as 20-SOIC 40 32 0.24 74HCT4052D 568-2855-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 250 A433 
74HCT373D-T 568-1540-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 74HCT4052DB 568-2856-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demu: 16-SSOP 88 67 50 
Latch... i 20-SOIC 224.00/2,000 74HCT4053D 568-1549-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 42 34.25 
74HCT373DB 568-2831-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 74HCT4053D-T 568-2254-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 42 34 25 
Latch.... re 20-SSOP 80 60 45 74HCT4053D-T 568-2254-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 280.13/2,500 
74HCT373N 568-1541-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent , 74HCT4053DB 568-2857-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 88 67 50 
Latch 20-Dip 55 41 31 74HCT4059D 568-2858-5-ND Programmable Divide-by-N Counter 251 2.01 1.57 
74HCT374D 568-1542-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT4059N 568-1550-5-ND Programmable Divide-by-N Counte: 251 2.01 1.57 
Positive-Edge-Triggered 20-S0lG 40324 74HCT4060DB 568-2859-5-ND _| 14-Stage Binary Ripple Counter. 773. 
74HCT374N 568-1543-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT4066D 568-1551-5-ND Quad Bilateral Switch. AT 39 0.27 
Positive-Edge-Triggered . 20-Dip = 55 ABT 74HCT4066DB 568-2860-5-ND | Quad Bilateral Switch. 88 67 50 
74HCT377DB 568-2832-5-ND Octal D-Type FF with Data 74HCT4066PW 568-1552-5-ND Quad Bilateral Switch. 61 A636: 
Positive-Edge-Triggered -20-SSOP 977355 74HCT4067DB 568-2861-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux. 2.37 1.90 1.43 
TAHCTS77PW 568-2833-5:ND) | Octal D-Type F/F with Data Enable, 74HCT4067N 568-2862-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux. 237 1.90 1.43 
Positive-Edge-Triggered 20-TSSOP (RESUME CO REED 74HCT4067PW 568-2863-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux. 237 1.90 1.43 
74HCT390DB 568-2834-5-ND Dual Decade Ripple Counter... .... 16-SSOP 93 10 53 74HCT4075D 568-2864-5-ND Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC 59 45 34 
74HCT393BQ-G 568-2835-1-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .... 14-DHVQFN 48 38 29 74HCT4075DB 568-2865-5-ND Triple 3-Input OR Gate 14-SSOP 59 45° (34 
74HCT393BQ-G 568-2835-2-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .... 14-DHVQFN 384.75/3,00! 74HCT4075PW 568-2866-5-ND Triple 3-Input OR Gate .14-TSSOP 59 45 34 
74HCT393D 568-1568-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .. .14-SOIC 50 40 30 74HCT4094D 569-2867-5-ND 3-Sta 7 7 x 
Hea f ge Shift and Store Bus Register... 16-SOIC 55 44 33 
7AHCTSSSDB pode’ 30s 0sN Emm Dual 4-Bit Binary Ripple Counter ......14-SSOP REGU OUmmmese 74HCT4094DB 568-2868-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register. 92 77 62 
74HCT393N 568-1545-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter ............ 14-Dip 67 251) 238! 74HCT4316DB 568-2871-5-ND Quad Bilateral Switch. 1.01 85 68 
74HCT423DB 568-2869-5-ND —_| Dual Retriggerable Monostable 74HCT4316PW 568-2872-5-ND —_| Quad Bilateral Switch. 16-TSSOP 84.648 
Multivibrator with Reset ...... 93.7053 74HCT4351D 568-2873-5-ND | 8-Channel Analog Mux/ 
74HCT540D 568-2884-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line/Driver, Demux with Latch. 20-SOIC 84 70 56 
Inverting ............. 55 42.32 
74HCTS40DB 568-288-S-NO | Ti Sate Octal Bute Lina/brve TAHCT4S51D8 pera larga) © Channel Analog Mux! eo RS 
Inverting 85 72 ST 74HCT4511D 568-2875-5-ND | BCD to 7 Segment Latch/Decod 
74HCTS41D 568-1553-5-NO | Tri-State Octal Buffer/line Driver... 20-SOIC. 4234125 ia a NR a & & 
74HCT541N 568-1554-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-Dip #55) 44 33 74HCT4514D 568-2876-5-ND 4-to-16 153 123 ‘92 
74HCT563DB 568-2888-5-ND Octal D-Type Transparent Latch. 20-SSOP dy Gil T4HCT4514DB 568-2877-5-ND Tote Line Decoder/Demux. 153 1.23 92 
74HCT573B0-G 568-2889-1-ND | Tri-State Octal D-Type 74HCT4514PW 568-2878-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux. 153 1.23 92 
Transparent Latch $1 766i 74HCT4515D 568-2879-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux.. 179 1.44 1.08 
74HCTS73B0-G 568-2889-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type 74HCT4520DB 568-2880-5-ND | Dual 4-Bit Sync. Binary Counter... 92 77 62 
Transparent Latch 1182.48/3,000 74HCT4538D 568-2881-5-ND —_| Dual Retriggerable Precision 
74HCT573D 568-3975-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent iyi 
Latch 42 34 25 Mono Multivibrator 56 A232 
74HCTS73D-T 568-1555-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transpa anes eek) Retiage/able Precision 2 fF @ 
Latch... a 42 34 0.25 14 7 ‘ j i . 7 
74HCT5730-T 568-1555-2-ND Tri-State Octal D-Type Transpa 74HCT4538PW 568-2883-5-ND Dual Retriggerable Precision . 
Latch 232.40/2,000 Mono Multivibrator fet 16-TSSOP Pole Sem OS 
74HCT573N 568-1556-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent j TARE eSSD parece acme Programmable Delay Timer 
Latch 55 4 31 with Oscillator. on 173) 1.89. 1,05 
TAHCTS740 568-3976-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, TAHCISSSSN paceekemmm) ogremmable Delay Timer eae pag: oe 
Positive-Edge-Triggered 42 340.25 4 ist aN ‘ , 2 
74HCTS740-7 568-1557-1-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, TANG es2e8 am ger rogrammable Ripple Counter yy PR oF 
Positive-Edge-Triggered 76 57 43 ig er a Bit y GA.1 ‘ i: ic 
74HCTS74D-T 568-1557-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, cme TIgSOn pore uae ome |i State 9-Bit x 64-Word 
Positive-Edge-Triggered. S0BIsO/2,000 74HCT7030N 568-2901-5-ND a eT d a 
74HCTS74DB 568-2800-5-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, Lennie 
Positive-Edge-Triggered 20-SSOP 80 60 45 FIFO Register............... a3 7.83 6.27 5.29 
74HCT574N 568-1558-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo a s ‘ 74HCT7273D 568-2902-5-ND Octal D-Type F/F with Reset, Positive- 
Poste Eage-Tiggred 20-Dip Pomme mae 74HCT7273N 568-2008-5-ND | Octal Tyo FF with Reset, Poskive: a ee 
74HCT594D 568-2891-5-ND 8-Bit Shift Register... -16-SOIC 149 1.24 1.00 Ed yp : 
7 - : ge-Trigger, OD Output 92 ai 262: 
74HCT595BQ-G 568-2892-1-ND 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- - 7 
Out Shift Register 16-DHVQEN 91 76 61 74HCT7403N 568-2904-5-ND Tri-State 4-Bit x 64-Word 
74HCT595B0-G 568-2892-2-ND | 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- sicei7si0n cmos | mre - BEB ek EE 
Out Shift Register .- 16-DHVOFN 1182.48/3,000 pee lige Drivar linge ning rigger Butter 4G) (an 7 
74HCT595D 568-3977-5-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 7 74HCT7540N 568-2907-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
Register with Output Latches. 16-SOIC 92 69 52 Butfer/Line Driver, Invertin 161 1.29 97 
74HCT595D-T 568-1559-1-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 7aHCT75410 568-1567-5-ND Tri-State Octal Schmitt Tae = = = 
Register with Output Latches. 192 CO ene 5 2. Eee . : : 
74HCT595D-T 568-1559-2-ND _| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift facia Fe cine Dr Wer HS) We) oe 
Register with Output Latches. .16-SOIC 745.88/2,500 TAHCT75: 568-2908-5- ai athe Wie rigger Ae) A oH 
FGTSeDe eae aly can apne or Parallel _46-ss0p MER SRC Ter 74HC17731D 568-2909-5-ND _| Quad 64-Bit Static Shift Register 387 310 241 
E e6e i Bi j a i 74HCT7731N 568-2910-5-ND Quad 64-Bit Static Shift Register 3.87 3.10 2.41 
Pane Eto peta meg (State Q-Bit Serial or Paralle-Out Shit 74HCT9046AD 568-3978-5-ND | PLL with Band Gap Controlled VCO 223 179 1.34 
Register with Output Latches. 16-Dip Se 69 52 : 
74HCTS9SPW-T 568-1561-1-ND __| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel 74HCT9046AD-T 568-1570-1-ND | PLL with Band Gap Controlled VCO 223 1.79 1.34 
Register with Output Latches........16-TSSOP 79 66 58 74HCT9046AD-T 568-1570-2-ND | PLL with Band Gap Controlled VCO 2853.12/2,500 
74HCTS95PW-T 568-1561-2-ND __| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift ; ‘aes 74HCT9O46AN 568-2913-5-ND _| PLL with Band Gap Controlled VCO........16-Dip 2.28 1.79 1.34 
Register with Output Latches........... 16-TSSOP 855.40/2,500 HCO Ree ae with Band Sap. Controlled VCO : TE TSO ae U7 134 
74HCT597DB 568-2894-5-ND 8-Bit Shift Regist .... 16-SSOP 19 66 53 a a ine Wide ochmitt Trigger burte ‘ ‘ ‘ 
TaGTBAODA 368-2896-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver, 74HCT9114N 568-2916-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Butte 133 1.07 80 
Inverting 95 79 64 74HCT9115D 568-2917-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer 1.14 HOS eeeZO| 
74HCT640N 568-1562-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 74HCT9115N 568-2918-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffe! 1.34 1.12 90 
Inverting 87 IO Oe! 74HCT40105D 568-2839-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe: 1.33 1.11 .89 
T4HCT46DB 568-2807-5-ND | Tri-State Octal Bus 74HCT40105DB 568-2840-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 1.33. 111 89 
Transceiver/Register... 161 129 97 74HCT401 05N 568-2841-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 133 1.11.89 
74HCT670DB 568-2898-5-ND | Tri-State 4 x 4 Register Fil 46SSOP 111 93 74 7AHCT2G125DP-G | 568-4285-1-ND —_| Tri-State Dual Buffer/Line Driver TSSOP 43.3426 
74HCT688D 568-1563-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 20-SOIC 61 460 (35 74HCT2G125DP-G 568-4285-2-ND Tri-State Dual Buffer/Line Driver 344.25/3,000 
74HCT688DB 568-2899-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 95.79 64 HCU Family 
74HCT688N 568-1564-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. A) (63 250) 74HCUO4D-T 568-1571-1-ND Hex Invert 42 34 24 
74HCT40020B 568-2837-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate . 594534 FAHGUO4D.T Pee OUTS Hen inverter AS Soa DG 
74HCT4002N 568-2838-5-ND Dual 4-Input NOR Gate . 67 Ast 38 * 
74HCT4015D 568-2842-5-ND —_| Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift LV Family 
Registe 78 6552 74LVOON 568-2920-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 51 38 © 29 
74HCT4015N 568-2843-5-ND | Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 7ALVO4N 568-2921-5-ND | Hex Inverter... 51.38.29 
Register... 78 65 = .52 74LVO8N 568-2922-5-ND Quad 2-Input AND Gat 51 38 = 29 
74HCT4016D 568-2844-5-ND Quad Bilateral Switch 82 62 46 74LV14D 568-2928-5-ND Hex Inverting Schmitt-Trigger. 44 236) 225) 
74HCT4016N 568-2845-5-ND Quad Bilateral Switch 14-Dip 82 62 46 74LV14N 568-2929-5-ND Hex Inverting Schmitt-Trigger. 59 45 34 
74HCT4017D 568-2846-5-ND Johnson Decade Counte 16-SOIC 82 62 46 74LV27D 568-2952-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 69 53 40 
74HCT4017N 568-2847-5-ND Johnson Decade Counte! 16-Dip 82 62 46 74LV32N 568-2953-5-ND Quad 2-Input OR Gate Sil 38 = .29 
74HCT4020DB 568-2848-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 19 (6G men5o) 74LV74N 568-2988-5-ND Dual D-Type F/F with Set and Reset, 
74HCT4020PW 568-2849-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 95 A ay: Positive-Edge-Triggered We 54 41 
74HCT4040D 568-2850-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter 59 45 34 74LV86N 568-2989-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 12 54 41 
74HCT4040DB 568-2851-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter. 19) 66553 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LV123N 568-2923-5-ND Dual Retriggerable Monostable 74LVC1G74GT-G 568-3255-2-ND Single D-Type Flip-Flop Positive 
ultivibrator with Reset -Dip i f : ge Triggered . ue zs 50/5, 
Muttivib ith Ri 16-Di 84 6448 Edge Triggered 892.50/5,000 
74LV125N 568-2924-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 14-Dip 99 ef) 256) 74LVC1G125GV 568-2296-1-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver. SOT-753 29 22) 16) 
74LV132N 568-2925-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger........14-Dip 76 57 43 74LVC1G1256V 568-2296-2-ND —_| Tri-State Bus Buffer/Line Driver. SOT-753 169.20/3,000 
74LV138N 568-2926-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux. i 80 60.45 74LVC1G125GW-G 568-3005-1-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver. 5-TSSOP .29 2 E6) 
74LV139N 568-2927-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. 80 60 = .45 74LVC1G125GW-G 568-3005-2-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver 169.20/3,000 
74LV153D 568-2930-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 76 57 43 74LVC1G157GM-G 568-3006-1-ND Single 2-Input Multiplexer... AG $37) 2 
74LV153DB 568-2931-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 7% 57 43 74LVC1G157GM-G —_|568-3006-2-ND _| Single 2-Input Multiplexe 560.00/5,000 
7ALV153N 568-2932-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 76 57 43 74LVC1G157GV-G 568-3007-1-ND Single 2-Input Multiplexe p29 e226) 
74LV153PW 568-2933-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 16 57. 48 74LVC1G157GV-G 568-3007-2-ND Single 2-Input Multiplexer 169.20/3,000 
7ALV164N 568-2934-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 74LVC1G157GW-G 568-3008-1-ND Single 2-Input Multiplexe Py ee als) 
Shift Register 79 66 53 74LVC1G157GW-G —|568-3008-2-ND _| Single 2-Input Multiplexe 169.20/3,000 
7ALV165N 568-2935-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out 74LVC1GX04GV-G 568-3010-1-ND | X-tal Drive 93 70 53 
Siri Dp © @ 7ALVC1GX04GV-G | 568-3010-2-ND | X-tal Drive 903.24/3,000 
7ALV174N 568-2936-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. TALVCIGXO4GW-G __|568-3011-1-ND__| X-tal Drive 93 70 53 
Positive-Edge-Triggered o@ << T4LVCTGXO4GW-G —_[568-3011-2-ND | X-tal Driver. 903.24/3,000 
74LV241D 568-2937-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 62. 69 «55 7ALVC2G00GT-G 568-3256-1-ND —_| Dual 2-Input NAND Gate oS 
taal ‘ enn 74LVC2GO0GT-G 568-3256-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 1530.00/5,000 
74LV241DB 568-2938-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 82 69 55 
Heanoted i rate 74LVC2G08DC-G 568-3257-1-ND | Dual 2-Input AND Gate 50 40 3 
74LV241N 568-2939-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 82 69 55 
7ALV241 PW 568-2940-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. ‘82 «69 «55 FaLVG2G08DC-6 pGtse 2b Zz Eee Dual 2-Input AND Gate, 20500/9,000 
9941-5 i- ine Dri 74LVC2G86DC-G 568-3016-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate . 55 4438 
74LV244N 568-2941-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 93 O53) i 
: : 74LVC2G86DC-G 568-3016-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate . 445.50/3,000 
74LV245N 568-2942-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 93 0) 5a) _ 2 oy a 
! : 7ALVCOOAD-T 568-2270-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate acne 
74LV251D 568-2943-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer. 89 ats} 60 . ig ent “i 
valVORIDB paatoci NTI Tri-State 8-Ingut Mulish  & B 74LVCOOAD-T 568-2270-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 216.00/2,500 
reeee Hiro tate) St 1PUL UII exer. 5 ; ; 74LVCOOAPW-T 568-2282-1-ND _| Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 423424 
74LV251N 568-2945-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer. 89 75.60 
Ronit d : ; 7ALVCOOAPW-T 568-2282-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 238.50/2,500 
74LV251PW 568-2946-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer. 97 81 65 
< 74LVCO2ABQ-G 568-2990-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 4-DHVOFN 816146 
FaLV259D S68;2047-o:ND) | 8-Bit Addressable Latch Ot 7ALVCO2ABO-G 568-2990-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate . 4-DHVQFN 788.19/3,000 
74LV259DB 568-2948-5-ND —_| 8-Bit Addressable Latch 8600 72 58 74LVCO2APW-T 568-2271-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate. 14-TSSOP 423424 
ST aoa Beeman ao aureepen e ach oe af ae 7ALVCO2APW-T 568-2271-2-ND _| Quad 2-Input NOR Gate . .14-TSSOP 238.50/2,500 
tai i : , : : : 74LVCO4AB0-G 568-2991-1-ND | Hex Inverter 14-DHVOFN 81ST 
fe : . 7 -( 568- -2- lex Inverter | 788. i 
74LV273N 568-2951-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, ALVCO4ABO-G 68-2991-2-ND Hex | 4-DHVOFN 88.19/3,000 
= = : 7 568-1573-5-| lex Inverter x a “ x 
Positive-Edge-Triggered 93.70 53 ALVCO4AD 68-1573-5-ND | Hex | 14-S0IC 38 30 22 
74LV365D 568-2954-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 76 64 51 7ALVCO4AD-T 568-2283-1-ND Hex Inverter 14-SOIC 36 29 ~=.20 
74LV365DB 568-2955-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 93 78 §©62 74LVCO4AD-T 568-2283-2-ND Hex Inverter 14-SOIC 202.50/2,500 
74LV365N 568-2956-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 93 78 ~©62 TA4LVCO4APW-T 568-1574-1-ND Hex Inverter ~14-TSSOP 2 34 24 
74LV365PW 568-2957-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver O7 81 65 7ALVCO4APW-T 568-1574-2-ND Hex Inverter -14-TSSOP 238.50/2,500 
74LV367N 568-2958-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 19 166253! 7ALVCO6AD-T 568-2284-1-ND Hex Inverter with OD Outpu 14-SOIC 43 S49 
74LV373N 568-2959-5-ND __| Tri-State Octal D-Type 74LVCOGAD-T 568-2284-2-ND | Hex Inverter with OD Outpu 14-SOIC 243.00/2,500 
Transparent Latch... ; 93 Tho) ERI 74LVCO7ABQ-G 568-2992-1-ND Hex Buffer with OD Output. 4-DHVQFN 81 61 Al 
74LV374N 568-2960-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74LVCO7ABQ-G 568-2992-2-ND | Hex Buffer with OD Output. 14-DHVQFN 788.19/3,000 
Positive-Edge-Triggered 93 70 53 7ALVCO7AD-T 568-2285-1-ND Hex Buffer with OD Output. 14-SOIC A834 24 
74LV377D 568-2961-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 7ALVCO7AD-T 568-2285-2-ND Hex Buffer with OD Output. 14-SOIC 243.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered 86 2.88 74LVCO7APW-T 568-2286-1-ND Hex Buffer with OD Output. .14-TSSOP 40 32, 22: 
74LV377DB 568-2962-5-ND _| Octal D-Type F/F with Data Enable, 7ALVCO7APW-T 568-2286-2-ND __| Hex Buffer with OD Output. .14-TSSOP 225.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered . 7 8185 74LVCOBABQ-G 568-2993-1-ND | Quad 2-Input AND Gate.. 14-DHVOFN = 8161S 
74LV377N 568-2963-5-ND —_| Octal D-Type F/F with Data Enable, 74LVCO8ABQ-G 568-2993-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-DHVQFN 788.19/3,000 
Positive-Edge-Triggered 89 75 60 74LVCO8AD-T 568-2273-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIG 38—S 3022 
74LV377PW 568-2964-5-ND —_| Octal D-Type F/F with Data Enable, 74LVCO8AD-T 568-2273-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 216.00/2,500 
Positive-Edge Triggered 1.00 84 67 74LVCO8APW 568-1575-5-ND Quad 2-Input AND Gat .14-TSSOP 42 34324 
74LV393D 568-2965-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter . 82. 69 55 74LVC10ABQ-G 568-2994-1-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate 4-DHVOFN 947154 
74LV393DB 568-2966-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter . aa 72 BG 74LVC10ABQ-G 568-2994-2-ND Triple 3-Input NAND Gate 4-DHVQFN 919.62/3,000 
74LV393N 568-2967-5-ND —_| Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .. 86 72 58 7ALVC14ABQ-G 568-3001-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV393PW 568-2968-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter . 89 75 60 with 5V Tolerant Input... 14-DHVOFN = 816146 
74LV541N 568-2984-5-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 1.08 90.72 TALVC14ABQ-G 568-3001-2-ND Hex veri Sc Trigger sasiivart Fetoa oH 
74LV573N 568-2985-5-ND __| Tri-State Octal D-Type hal soleranit INBUE. Z eusg 
Transparent Latch... i 32 i 7ALVC14AD-T 568-1578-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
_! ae i- e in-| with 5V Tolerant Input . 14-SOIC 38 130-22 
ee ee Fookecrene 85 72 57 | TALVCI4AD-T 568-1578-2-ND | Hex inverting Schmitt Trigger 
-9987-5- _Bit Serial- i allel - 3 : with 5V Tolerant Input. 216.00/2,500 
TANSEON Sti ccc oy fo eR 7ALVC14ADB-T 568-2290-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 
7 7 = : = with 5V Tolerant Input . 38 eee 
74LV4020D 568-2969-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter ie! 1OSNEZ5) 7 ——— 
74LV4020D8 568-2970-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter ti 9375 TALVC14ADB-T 568-2290-2-ND PIN Teo eet init 5400 000 
7ALV4020N 568-2971-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter toh ge 7ALVC14APW-T 568-2269-1-ND [Hex Inverting Schmitt Trigger.......14-TSSOP 42 34.24 
TARO Sem aco pinay Rippie Counter... iM ae 7ALVC14APW-T 568-2269-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger... 14-TSSOP 238.50/2,500 
Hera ie y Rip. “a £) @ 74LVC27D 568-3013-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate 14-S0IC 513829 
cm ; : : : 74LVC27DB 568-3014-5-ND __| Triple 3-Input NOR Gate. 14-SSOP STSCI 
74LV4060DB 568-2973-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with 74LVC27PW 568-3015-5-ND Tri ¥ : 
: ple 3-Input NOR Gate. .14-TSSOP 51.3829 
Oscillator... oe 1150.97.77 74LVC32AB0-G 568-3017-1-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 4-DHVOFN 81.6146 
74LV4060N 568-2974-5-ND Westin Elnaty i tae, 3 74LVC32AB0-G 568-3017-2-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 4-DHVQFN 788.19/3,000 
ae : : ; 7ALVC32AD-T 568-2303-1-ND | Quad 2-Input OR Gate w14-SOIC 38302 
7ALV4060PW 568-2975-5-ND “ art Binary Ripple Counter with a ae ata T4LVC32AD-T 568-2303-2-ND | Quad 2-Input OR Gate T4-S0IC 216.00/2,500 
ele : u : : 74LVC32APW-T 568-2276-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 423s 
74LV4094D 568-2976-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register....16-SOIC 1.08 90 72 74LVC32APW-T 568-2276-2-ND Quad 2-Input OR Gate -14-TSSOP 238.50/2,500 
74LV4094DB 568-2977-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe' 16-SSOP ibis) Ae aA TALVC74AD-T 568-2305-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4094N 568-2978-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register........ 16-Dip 1.11 93 e753) Positive-Edge-Triggered ... 14-SOIC Ke) 132. 229) 
74LV4094PW 568-2979-5-ND | 8-Stage Shift and Store 74LVC74AD-1 568-2305-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
Bus Register 119.99 80 Positive-Edge-Triggered ... 14-SOIC 255.00/2,500 
74LV4799D 568-2980-5-ND Timer for NiCd/NiMH Charger... 242 1.94 1.45 7ALVC74APW 568-1588-5-ND. Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4799DB 568-2981-5-ND —_| Timer for NiCd/NIMH Charge 242 1.94 1.45 Positive-Edge-Triggered 14-TSSOP 36.2920. 
74LV4799N 568-2982-5-ND Timer for NiCd/NiMH Charge: 242 1.94 1.45 7ALVC74APW-T 568-2306-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4799PW 568-2983-5-ND __| Timer for NiCd/NiMH Charger... 241 1.69 1.27 Positive-Edge-Triggered 14-TSSOP_ 36.2920 
LVC Family 74LVC74APW-T 568-2306-2-ND eae veh Bl top sith Set and eee SARE ENI 
7 ositive-Edge-Triggeret .14- 75/2, 
74LVC1GO4GV 568-2294-1-ND —_ Single Inverter SOT-753 292216 7ALVC86AD-T 568-2307-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0I0 39 32 22 
74LVC1GO4GV 568-2294-2-ND —_| Single Inverte .SOT-753 169.20/3,000 a ieanctol : i fl 
u 74LVC86AD-T 568-2307-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
74LVC1G04GW-G 568-1579-1-ND _| Single Inverte UMT-5 29.2216 i 5905-1. i. ‘ne Dri i 
7ALVC1GOAGW-G 568-1579-2-ND Single Inverte 469.20/3,000 74LVC125ABQ-G 568-2995-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Drive: 4-DHVQFN 94 a 54 
crews SAAD Ob i onze | micas meee |gunelamliawe “ican «gee 
74LVC1GO7GW-G 568-2295-2-ND —_| Buffer with OD Output... 169.20/3,000 74LVC125AD-T 568-2287-2-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Drive 14-SOIC 229.50/2,500 
74LVC1G08GW-G 568-1580-1-ND —_| Single 2-Input AND Gate 29 226 74LVC125ADB-T 568-2277-1-ND _| Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
Nr tis Eee are Single 2 Input ann Gate 46 ee eeetaee Tolerant Input/Output .. 14-SSOP_ 40,3328 
: a mgt 7 pu a : ‘ : 7ALVC125ADB-T 568-2277-2-ND __| Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G11GM-G 568-3004-2-ND _| Single 3-Input AND Gate 560.00/5,000 Tolerant Input/Output _ 14-SSOP 223.20/2,000 
74LVC1G14GW-G 568-2267-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-353 29 2206) 74LVC125APW 568-1576-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G14GW-G 568-2267-2-ND —_| Single Schmitt-Trigger Inverter. .SOT-353 169.20/3,000 Tolerant Input/Output 14-TSSOP 413428 
74LVC1G32GV 568-2297-1-ND Single 2-Input OR Gate .. SOT-753 .29 2 16 74LVC125APW-T 568-2288-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G32GV 568-2297-2-ND _| Single 2-Input OR Gate. .SOT-753 169.20/3,000 Tolerant Input/Output .. 14-TSSOP 41348 
74LVC1G32GW-G 568-2298-1-ND__| Single 2-Input OR Gate. SOT-353 292216 TALVC125APW-T 568-2288-2-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G32GW-G 568-2298-2-ND _| Single 2-Input OR Gate. .SOT-353 169.20/3,000 Tolerant Input/Output... .14-TSSOP 267.75/2,500 
74LVC1G53DC-G 568-3009-1-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demultiplexer.........8-VSSOP 46 37.26 74LVC126ABQ-G 568-2996-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver....14-DHVQFN 94 71.54 
74LVC1G53DC-G 568-3009-2-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demultiplexer.........8-VSSOP 357.00/3,000 74LVC126ABQ-G 568-2996-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver... 14-DHVOFN 919.62/3,000 
74LVC1G74GT-G 568-3255-1-ND Single D-Type Flip-Flop Positive 74LVC138AD 568-1577-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC AT ay eG 
Edge Triggered 56 42) 32 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVC138AD-T 568-2289-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 47 ©.38 +26 7ALVT74D-T 568-2318-2-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 964.60/2,500 
74LVC138AD-T 568-2289-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 306.00/2,500 74LVT74DB 568-3049-5-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 89.7560 
74LVC139B0-G 568-3000-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux....16-DHVQFN 94 71 54 7ALVT74PW 568-3050-5-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 89.7560 
74LVC139BQ-G 568-3000-2-ND —_| Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.... 16-DHVQFN 919.62/3,000 7ALVT125D 568-1591-5-ND —_| Tri-State 3.3V Quad Buffer. 14-SOIG 46 = 8726 
74LVC157ABQ-G 568-3002-1-ND__| Quad 2-Input Multiplexe 16-DHVOFN 94715 7ALVT125D-T 568-2310-1-ND _| Tri-State 3.3V Quad Buffer. 14-SOIC 468726 
74LVC157ABQ-G 568-3002-2-ND _| Quad 2-Input Multiplexe 16-DHVOFN 919.62/3,000 TALVT125D-T 568-2310-2-ND _| Tri-State 3.3V Quad Buffer. 14-SOIC 297.50/2,500 
74LVC163PW-T 568-2293-1-ND —_| Presettable Sync. 4-Bit Binary 7ALVT125PW 568-1592-5-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer. 14-TSSOP 49-4027 
66 50 .38 7ALVT125PW-T 568-2311-1-ND —_| Tri-State 3.3V Quad Buffer. 14-TSSOP 494027 
74LVC163PW-T 568-2293-2-ND —_| Presettable Sync. 4-Bit Binary 7ALVT125PW-T 568-2311-2-ND —_| Tri-State 3.3V Quad Buffer. .14-TSSOP 318.75/2,500 
Counter. 16-TSSOP 536.25/2,500 7ALVT244APW 568-1594-5-ND _| Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Lin .20-TSSOP 544483 
74LVC244AD 568-1581-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V TALVT244APW-T 568-2316-1-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver...20-TSSOP 54 44 33 
Tolerant Input/Output AT 3826 7ALVT244APW-T 568-2316-2-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver... 20-TSSOP 364.50/2,500 
74LVC244AD-T 568-2299-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 7ALVT245DB-T 568-2317-1-ND Tri-State 3.3V Octal Transceiver. 48 37.28 
Tolerant Input/Output AT 38 26 74LVT245DB-T 568-2317-2-ND Tri-State 3.3V Octal Transceiver. 160.66/1,000 
74LVC244AD-T 568-2299-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line 7ALVT245PW 568-1595-5-ND Tri-State 3.3V Octal Transceiver. 48 oh 828) 
Tolerant Input/Output 259.20/2,000 74LVT534D 568-3043-5-ND Tri-State 3.3V Octal D-Type 
74LVC244ADB 568-1582-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V Flip-Flop, Inverting.... set 1.86 149 1.12 
Tolerant Input/Output .. 20-SSOP AT 38 26 74LVT534DB 568-3044-5-ND Tri-State 3.3V Octal D-Type 
74LVC244APW-T 568-1583-1-ND —_| Tri-State Octal Buffer/ Flip-Flop, Inverting........... 186 149 142 
Tolerant Input/Output 50 AL 28 TALVT534PW 568-3045-5-ND Tri-State 3.3V Octal D-Type 
TALVC244APW-T 568-1583-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V Flip-Flop, Inverting.... cia 1.86 149 1.12 
Tolerant Input/Output 327.25/2,500 TALVT640D 568-3046-5-ND _| Tri-State 3.3V Octal 
74LVC245AB0-G 568-3012-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 91 76 «61 Transceiver, Inverting 2.32 1.86 1.40 
74LVC245ABQ-G 568-3012-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver 1182.48/3,000 74LVT640DB 568-3047-5-ND —_| Tri-State 3.3V Octal 
74LVC245AD-T 568-2300-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. AT 38 26 Transceiver, Inverting 2.32 1.86 1.40 
74LVC245AD-T 568-2300-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver 259.20/2,000 7ALVT640PW 568-3048-5-ND —_| Tri-State 3.3V Octal 
74LVC245ADB-T 568-2274-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. AT 38 26 Transceiver, Inverting 20-TSSOP 2.32. 1.86 1.40 
74LVC245ADB-T 568-2274-2-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver 129.60/1,000 TALVT2241D 568-3037-5-ND __| Tri-State 3.3V Octal Buffer/Line Driver..20-SOIC 1.26 1.06 85 
74LVC245APW 568-1584-5-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver 50 41 28 7ALVT2241DB 568-3038-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver.....20-SSOP 1.26 1.06 85 
7T4LVC245APW-T 568-2301-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 50 AL 28 74LVT2241PW 568-3039-5-ND Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver...20-TSSOP 1.26 1.06 85 
74LVC245APW-T 568-2301-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver 327.25/2,500 7ALVT16245BDG-T  /568-2315-1-ND —_| Tri-State 3.3V LVT 16-Bit 
74LVC273PW 568-2302-5-ND _| Octal D-Type Flip-Flop... SA Sh Transceive .48-TSSOP_ 756350 
74LVC273PW-T 568-2268-1-ND S| 41 3t TALVT16245BDG-T /568-2315-2-ND | Tri-State 3.3V LVT 16-Bit 
74LVC273PW-T 568-2268-2-ND 344.25/2,500 Transceiver... .48-TSSOP 665.00/2,000 
74LVC373APW-T 568-2304-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Transparent 7ALVT162245BDG-T |568-2312-1-ND —_| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver......48-TSSOP 88 66 50 
Latch... 50 41 28 7ALVT162245BDG-T |568-2312-2-ND —_| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver........48-TSSOP 585.20/2,000 
74LVC373APW-T 568-2304-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 74LVT162245BDL-T 568-2313-1-ND Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver 48-SSOP 88 66 50 
Latch.... 327.25/2,500 TALVT162245BDL-1  |568-2313-2-ND _| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceive 48-SSOP 292.60/1,000 
74LVC374AB0-G 568-3018-1-ND __| Octal D-Type Flip-Flop, 7ALVT162374DG-T  |568-2314-1-ND —_| Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggered 
Positive-Edge-Triggered............... 20-DHVQFN 91 aus Gh} D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 19 66 53 
74LVC374ABQ-G 568-3018-2-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop, 7ALVT162374DG-T — |568-2314-2-ND _| Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggered 
Positive-Edge-Triggered . 20-DHVQFN 1182.48/3,000 D-Type Flip-Flop 48-TSSOP. 698.25/2,000 
ore, ea or tee ae ae 74F Family 
74LVC541 APW 568-1587-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 58) 4635 N74FOOD-T 568-2319-1-ND |_| Quad 2-Input NAND Gate W4SOIG 423324 
7ALVC573APW-T 568-2272-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent N74FOOD-T 568-2319-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 236.25/2,500 
Se oon | ee, RS |i ne 8 ga 
4. = i )- 1-1 lex Inverter < 2 e ei 
FECT WT em a Octal D-type Transparent 997,052,500 N74FO4D-T 568-2320-2-ND__| Hex Inverter... 14-801 236.25/2,500 
74LVC1284D 568-2997-5-ND | 3.3V Parallel Printer Interface N74FO6D-T 568-1710-1-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver/Butfer 127 102 7 Collector wA4SOIC 1.41 118 95 
74LVC1284DB 568-2998-5-ND —_| 3.3V Parallel Printer Interface N74FO6D-T 568-1710-2-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver/Buffer 127 102 77 N74FO6N ACE Ke apes - 1529.13/2,500 
74LVC1284PW 568-2999-5-ND —_| 3.3V Parallel Printer Interface uf 5687171155 ex Inverter/Buffer Driver, 
Transceiver/Buffer 1.27 1.02 77 Collector E 141 148 95 
74LVC4066B0-G 568-3019-1-ND | Quad Bilateral Switch TEINLOSEENNTS N74F07D 568-3980-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
74LVC4066B0-G 568-3019-2-ND | Quad Bilateral Switch 1444.95/3,00 Collector 141 1418.95 
74LVC4066D 568-3020-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 81 61 AG N74FO7D-T 568-1712-1-ND | Hex Invert 
74LVC4066PW 568-3021-5-ND —_| Quad Bilateral Switch ‘816146 Collector 1411.18.95 
74LVC4245AD 568-1585-5-ND __| Tri-State Octal Dual Supply Translating N74FO70-T 568-1712-2-ND —_| Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver 24-S0IC 96 80 Collector 1529.19/2,500 
TALVC4245ADB 568-3022-5-ND | Tri-State Octal Dual Supply Translating N74F07N 568-1713-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver 24-8S0P 96 80 64 Collector 141 1.18 95 
74LVC4245APW 568-1586-5-ND —_| Tri-State Octal Dual Supply Translating N74F08D 568-1714-5-ND | Quad 2-Input AND Gat A233 24 
Thscaivek D4TSSOP .96-=S72CA N74F08D-T 568-2321-1-ND | Quad 2-Input AND Gat A283) A 
74LVC162245ADG _|568-3003-5-ND _| Tri-State 16-Bit Transceiv 8-TSSOP 76 57 AB ae ea uae Epa A 7 ee 
TALVC16245ADG-T  |[568-2292-1-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 76 57 43 ie lex Inverter Schmitt Trigger: ’ : : 
74LVC16245ADG-T — |568-2292-2-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 505.40/2,000 N74F32D 568-1729-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 500 A128 
74LVC162244ADG-T | 568-2291-1-ND —_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver......48-TSSOP 76 57 43 N74F32D-T 568-2324-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 50) AT 28 
74LVC162244ADG-T _|568-2291-2-ND _| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver......48-TSSOP 505.40/2,000 N74F32D-T 568-2324-2-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 325.98/2,500 
7 N74F38D 568-1731-5-ND Quad 2-Input NAND Buffer Open 
LVCH Family Collector... 40.3224 
74LVCH32245AEC 568-2278-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver......... 96-LFBGA 7.80 6.24 5.27 N74F74D 568-1733-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. AT 39 By 
LVCU Family N74F74N 568-1734-5-ND Dual D-Type Flip-Flop. 42 34.26 
TALVCUO4AD-T 568-2308-1-ND | Hex Inverter. M4800 383022 Men Ce ee ee on care Sete 
7ALVCUO4AD-T 568-2308-2-ND _| Hex Inverter. 14-SOIC 216.00/2,500 gu ree aa aa 
z : N74F125D 568-1715-5-ND _| Tri-State Quad Buffer . 14-S0IC 4788 
LVT Family N74F125D-T 568-2322-1-ND __| Tri-State Quad Buffer . 14-S0IC 478829 
MB2244BB 568-3556-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Line Driver.........52-QFP 9.77 7.82 6.60 N74F125D-T 568-2322-2-ND | Tri-State Quad Buffer . 14-SOIC 318.94/2,50 
MB2245BB 568-3530-ND Tri-State, 16-Bit Transceiver . 52-QFP 9.77 7.82 6.60 N74F125N 568-1716-5-ND Tri-State Quad Buffer . i 52.3930 
74LVTOOD 568-1589-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NAND Gate. .14-S0IG 89 75 60 N74F133D 568-3164-5-ND | 13-Input NAND Gate in 6 
74LVTOODB 568-3023-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NAND Gate. 14-SSOP 89 «75 «60 N74F133N 568-3165-5-ND _| 13-Input NAND Gate 141.9375 
74LVTOOPW 568-3024-5-ND __| 3.3V Quad 2-Input NAND Gate. 4-TSSOP_ 89.7560 N74F139N 568-1717-5-ND | 1-of-4 Decoder/Demux 6 48 36 
74LVT02D 568-3025-5-ND 3.3V Quad 2-Input NOR Gate -14-SOIC 89 75 ~~ 60 N74F157AD 568-1719-5-ND Quad 2-Input Data Selector/Mux, 
74LVTO2DB 568-3026-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 897560 Non-Inverting ... me 53 (4232 
74LVTO2PW 568-3027-5-ND 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 4-TSSOP 89 75 ~~ 60 N74F166D 568-3166-5-ND 8-Bit Bidirectional Universal Shi 
7ALVTO4D-T 568-2309-1-ND | 3.3V Hex Inverter. .14-S0IG 89 = 7560 Register... ne 4.01 3.21 2.50 
74LVTO4D-T 568-2309-2-ND __| 3.3V Hex Inverter... .14-SOIC 964.60/2,500 N74F166N 568-3167-5-ND | 8-Bit Bidirectional Universal Shift 
74LVTO4DB 568-3028-5-ND | 3.3V Hex Inverter. 14-SSOP..89~—S«75—Ss« Register 16-Dip 4.01 321 250 
7ALVTO4PW 568-3029-5-ND | 3.3V Hex Inverter. 4-TSSOP 89 75 60 N74F242D 568-3171-5-ND —_| Tri-State Qua : 89 8467 «51 
74LVTO8DB 568-3030-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 89 «7560 N74F242N 568-3172-5-ND _| Tri-State Quad Transceiver. 89 467 «51 
74LVTO8D 568-1590-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate .14-S0IG 89 «7560 N74F243N 568-3173-5-ND _| Tri-State Quad Transceiver. 14-Dip 76 5743 
74LVTO8PW 568-3031-5-ND __| 3.3V Quad 2-Input AND Gate 4-TSSOP_ 89.7560 N74F244D 568-1720-5-ND | Tri-State Octal Buffer .. 20-SOIC St S392 
7ALVT10D 568-3032-5-ND _|3.3V Triple 3-Input NAND Gate 148010 89 75 60 N74F244D-T 568-2323-1-ND | Tri-State Octal Buffer . 20-SOIG 51399 
7ALVT10DB 568-3033-5-ND | 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 89 «7560 N74F244D-T 568-2323-2-ND | Tri-State Octal Buffer . 340.75/2,000 
74LVTIOPW 568-3034-5-ND | 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 4-TSSOP 8975S. N74F244N 568-1721-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer . 63 48 36 
74LVT14D 568-1593-5-ND 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger......... 14-SOIC 289) 2755) 260) N74F245D 568-1722-5-ND Tri-State Octal Transceiver. 51 39.29 
74LVT14DB 568-3035-5-ND 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger. 14-SSOP 89 75.60 N74F245N 568-1723-5-ND Tri-State Octal Transceiver. 63 48 36 
7ALVT14PW 568-3036-5-ND  |3.3VHex Inverter Schmitt Trigger.....14-TSSOP 89 75 60 N74F259D 568-3174-5-ND —_| Addressable Latch. 2.05 1.65 1.24 
7ALVT32D 568-3040-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gat .14-S0IG 93 78 62 N74F259N 568-1724-5-ND | Addressable Late 2.05 1.65 1.24 
74LVT32DB 568-3041-5-ND 3.3V Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 93 78 62 N74F269DB 568-3175-5-ND 8-Bit Bidirectional Binary Counte! 3.98 3.19 2.48 
74LVT32PW 568-3042-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gat 4-TSSOP 93.7862 N74F273AN 568-1725-5-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop 67 5138 
7ALVT74D-T 568-2318-1-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-FlOD ...esoeceone 14-S0IC_ 89 ——.75—_—60 (Continued) 
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. A NXP. Digi-Key Price Each 
NXP Semiconductors Digi@®Ree ROHS CORSET mum Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
a : HEF4094BTD-T 568-2257-1-ND _|8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 16-SOIC_ 45 36 27 
NXP Digi-Key ae Price Each HEF4094BTD-T 568-2257-2-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register ... 16-SOIC 301.39/2,500 
Part No. Part No. Description B 125 100 HEF4104BPN 568-3122-5-ND —_| Tri-State, Quad Low to High Voltage 
N74F298D §68-3176-5-ND Quad 2-Input Multiplexer 242 1.94 1.45 Translator _ 99 75 ©6556 
N74F298N 568-3177-5-ND Quad 2-Input Multiplexe' 242 1.94 1.45 HEF4104BTD 568-3123-5-ND Tri-State, Quad Low to High Voltage 
N74F367D 568-1730-5-ND Hex Buffer/Driver .. 146 1.17 88 Translator ne 99 75 56 
N74F367N 568-3179-5-ND Hex Buffer/Drivet 146 117 88 HEF4511BPN 568-3124-5-ND BCD to 7-Segment Latch/ 
N74F656AD 568-3181-5-ND __| Octal Bus/Driver 521 417 3.25 Decoder/Driver . 58 «(4635 
N74F786D 568-3185-5-ND | 4-Bit Async. Bus Arbiter 468 3.75 2.92 HEF4511BTD 568-3125-5-ND | BCD to 7-Segmen 
N74F786N 568-3186-5-ND 4-Bit Async. Bus Arbiter. 468 3.75 2.92 Decoder/Driver .... AT 38 = 29 
N74F804D 568-3187-5-ND Hex 2-Input NAND Drive 2.34 188 1.46 HEF4514BPN 568-3126-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexe 1.07 :OO eT: 
N74F804N 568-3188-5-ND | Hex 2-Input NAND Drive 234 1.88 1.46 HEF4514BTD 568-3127-5-ND __| 1-of-16 Decoder/Demultiplexe 84. ~—(«63tt«CB 
N74F8270B 568-3189-5-ND | 10-Bit Buffer/Line Drivel 237 1.90 1.43 HEF4515BPN 568-3128-5-ND —_| 1-of-16 Decoder/Demultiplexe 107 90 72 
N74F862D 568-3191-5-ND Tri-State Bus Transceive 6.24 5.00 4.22 HEF4516BTD 568-3129-5-ND Binary Up/Down Counter 64 48 36 
N74F862N 568-3192-5-ND Tri-State Bus Transceive' 6.24 5.00 4.22 HEF4520BPN 568-1707-5-ND Dual Binary Counter 50 38 = .29 
N74F1244D 568-3162-5-ND Tri-State Octal Buffer 242 1.94 1.45 HEF4520BTD 568-3130-5-ND Dual Binary Counter 53 4232 
N74F1244N 568-3163-5-ND Tri-State Octal Buffer 242 1.94 1.45 HEF4521BTD 568-3131-5-ND 24-Stage Frequency Dividei 72 54. 41 
N74F3037D 568-1726-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver. Abie Ges ii HEF4528BPN 568-3132-5-ND Dual Mono Multivibrator 74 56 42 
N74F3037N 568-1727-5-ND _| Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver. 223 1.79 1.34 HEF4528BTD 568-3133-5-ND | Dual Mono Multivibrator 50 38.29 
N74F3038D 568-1728-5-ND —_| Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line HEF4538BPN 568-3134-5-ND ‘| Dual Precison Mono. Mu 7% 57 43 
Driver, Open Collector .... (ie alee EB) HEF4538BTD. 568-3135-5-ND Dual Precison Mono. Multivibrator 50 40.30 
N74F3038N 568-3178-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line HEF4541BPN 568-3136-5-ND | Programmable Timer. 47 389 
Driver, Open Collector .... 2.23 1.79 1.34 HEF4541BTD 568-3137-5-ND —_| Programmable Timer. 47 3829 
N74F5074D 568-1732-5-ND Sync. Dual D-Type Flip-Flop/Clock HEF4543BPN 568-3138-5-ND BCD to 7-Segment Latch/Decoder/ 
Driver... 232 1.86 1.39 Driver, 50 40 30 
N74F5074N 568-3180-5-ND —_| Sync. Dua HEF4555BTD 568-3139-5-ND __| Dual 1-o! p 8.38 27 
Driver... 2.32 1.86 1.39 HEF4794BPN 568-3140-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Register 
4000 Family LED Driver ree 1.37 115 92 
HEF4000BPN 568-3068-5-ND | Dual 3-Input NOR Gate . 58 4785 HERS7SAETD Suara © Cla? Shif-and-Store Register nee 4) eh 
HEF4000BTD 568-3069-5-ND —_| Dual 3-Input NOR Gate . 58 AT 35 ; ae : : : 
HEF4001BPN 568-3070-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4335124 HERACoaBRN So aeaeaumeg) (2 2208 Shift and-Store Register wR A) ACR 
HEF4001BTD 568-3071-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 36 6.29.20 : d : : 
HEF4002BTD 568-3072-5-ND _| Dual 4-Input NOR Gate . 584735 HEFA894BTD 568-1708-5-ND ie Slave ohittand: store Register Soran 
HE oviaeN pee eee aia) Quad Input NAND Gate Loe oes HEF40098BPN 568-3073-5-ND __| Tri-State, Hex Inverting Buffer 108 9072 
NEEAOISBPN PRE ERC Dual DcTine Fip-Fio “a ah oR HEF40098BTD 568-3074-5-ND —_| Tri-State, Hex Inverting Buffer 108 90 72 
HEEAQISBTD PRR] Dual D-Type Flip-Flop a oS op HEF40106BPN 568-1681-5-ND__| Hex Inverting Schmitt Trigger 43.35.24 
HEF4014BTD 568-3076-5-ND | 8-Bit Static Shift Registe $4 49.~«O37 HEF40106BTD-T 568-1682-1-ND [Hex Inverting Schmitt Trigger 43 35 24 
HEFAOTS8PN 568-3077-5-ND | Dual 4-Bit Static Shift Register. 50 4030 HERIOIOGRTD-T Bee gte ey oa ex inverting Schmitt Trigger Ce ee 
‘i i oh b HEF40240BTD 568-3088-5-ND Tri-State, Octal Inverting 
HEF4015BTD 568-3078-5-ND Dual 4-Bit Static Shift Register. 50 40.30 Buffer with Output 1.33 1.07 80 
Hee Pea eee ome) vad Bilateral Switch... eh al st HEF40244BPN 568-3089-5-ND __| Tri-State, Octal Buffer with Output. 133 1.07 80 
HEF4017BTD 568-3081.5-ND 5 Stage “Tohnean Counter: 48 3627 HEF40244BTD 568-3090-5-ND | Tri-State, Octal Buffer with Output. 123 «107 ~=«.80 
= - = = : HEF40373BPN 568-3097-5-ND Tri-State, Octal Transparent Latch 
Pa | hee ae. wii se 1m 
- -5- -Stage Binary Countet : A z . 7a i 
HEFA0218PN 268-3084 5-ND si Stat shit Reais 35 a4 38 HEF40373BTD 568-3098-5-ND Leet Transparent Latch vel ney rs 
568-3085-5- -Bit Static Shift Registe: 5 i ct : =I - - = = 
HEF4023BPN 568-3086-5-ND _| Triple 3-Input NAND Gate . 55 4433 HEF403748PN 568-3099-5:ND Beara D-Type, Flip-Flop an aanas 
HEF4023BTD 568-3087-5-ND __| Triple 3-Input NAND Gate . 40 885 -3100-5+ i. aD: 7 ; ; : 
HEF4025BPN 568-3091-5-ND —_| Triple 3-Input NOR Gate “43627 eer oeTaety Ue Berane Delyne: Flpcron “ye dah BR 
HEF4027BPN 568-3092-5-ND —_| Dual JK Flip-Flop A436 27 
HEF4027BTD 568-3093-5-ND —_| Dual JK Flip-Flop 2 Bh (26 
HEF4028BPN 568-3094-5-ND _| 1-of-10 Decoder. 53.40.30 : O EXPANDERS 
HEF4028BTD 568-3095-5-ND | 1-of-10 Decoder a2 3425 NXP Semico RoHS Compliant 
HEF4030BTD 568-3096-5-ND —_| Quad Exclusive 0! 43 3426 7 ; 
HEF4040BPN 568-3101-5-ND —_| 12-Stage Binary Counte! 50 40 30 OF mh pint Key Deserintion Pkg A Bricelbai, ar 
HEF4040BTD 568-3102-5-ND | 12-Stage Binary Counte : AT 38.29 : : a : 
HEF4044BTD 568-3103-5-ND _| Tri-State, Quad R/S Latch with Output..16-SOIC_ -47_—38_—29 PCASSS4AD SCSs105i-5:ND aut pols VO Port 16-s010 AERC ORtGn 
HEF4O46BPN 568-3104-5-ND | Phase-Locked Loop... 16-Dip 48 36. 27 PCASSS4APW Eee SST 8 nit 2c/SMus VO Por et : : : 
HEFADA7BPN S8831065ND | Mono Astable Mul 4333 2r wth Interrupt 180 120 90 
7| 568- +5- ono Astable Multivibrato: : 3 27 i 9024-1 - Bit [2 a i ‘ 
Het : 7510 5683 ; or 5ND Noo feat " utr 53 @ 92 PCAQS54ATS-T 568-2024-1-ND | 8 eller V/O Port toi as 
568-1686-5- ex Inverting Buffer. 5 : : 7 Sayin a7 : : : 
HEF4049BTD 568-1687-5-ND | Hex Inverting Buffer. 443627 HORDSSAAL ST ea ae Renee vOrot 4920.00/2.500 
HEF4050BPN 568-3108-5-ND Hex Non-Inverting Buffer A4 36 27 PCA9554D 568-1053-5-ND 8-Bit 2C/SMBus I/O Port i : 
HEFADS1 BPN 5081688540 |8-Chanel Analog MUD a 38 28 oft ert TE yee! 
5 568- -5- Channel Analog Mux/Demux.. AT 3 2 i AE. Bit 12 
HEF4051BTD 568-3979-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. ‘73829 Eee eee) ae eR ie cy “eh 8D 
HEF4051B1D-T 568-1690-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. At 28,_ 20 “3005-5 “Bit [2 
HEF4051BTD-T 568-1690-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 315.56/2,500 HoADSAN RE ae Tene VORatt “ay an aw 
HEF4051BTT-T 568-1875-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 60 45 34 PCAQS54PW 568-3984-5-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port 
HEF4051BTT-T 568-1875-2-ND —_| 8-Channel Analog Mux/Demux. 487.50/2,500 with Interrupt 150 120 90 
HEF4052BPN 568-3109-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 208) 420.82 PCAQ554PW-T 568-1055-1-ND 8-Bit 12C/SMBus I/O Port 
HEF4052BTD 568-1691-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 51 42° 29 with Interrupt (OO nale20 eo) 
HEF4053BPN 568-1692-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 53° 42 32 PCA9554PW-T 568-1055-2-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/ 
HEF4053BTD 568-1693-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 51 42 29 with Interrupt 4920.00/2,500 
HEF4053BTD-T 568-2255-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 51 42.29 PCA9555BS-T 568-2382-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
HEF4053BTD-T 568-2255-2-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 335.75/2,500 with Interrupt 2.00 160 1.20 
HEF4059BTD 568-3110-5-ND __| Programmable Divide-By-N Counter.....24-SOIC_ 236 1.89 1.47 PCA9555BS-T 568-2382-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/O Port 
HEF4060BPN 568-3111-5-ND 14-Stage Ripple-Carry Binary with Interrupt 6000.00/6,000 
Counter/Divider... 55 4433 PCA9555D 568-1056-5-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4060BTD 568-3112-5-ND 14-Stage Ripple-Carry Binary with Interrupt 155 124 93 
Counter/Divider... 5342 32 PCAQ555DB-T 568-1057-1-ND —_| 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4066BPN 568-1694-5-ND _| Quad Bilateral Switch 49 «4028 with Interrupt 2.00 160 1.20 
HEF4066BTD 568-1695-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 46 «3826 PCAQS55DB-T 568-1057-2-ND —_| 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4066BTD-T 568-2266-1-ND —_| Quad Bilateral Switch : 46 38.26 with Interrupt 1040.00/1,000 
HEF4066BTD-T 568-2266-2-ND Quad Bilateral Switch -14-SOIC 303.45/2,500 PCAQ555N 568-2027-5-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
HEF4067BPN 568-3113-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demu: 24-Dip 1.73 1.39 1.04 with Interrupt oah 70) 1128 
HEF4067BTD 568-3114-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux -24-S0IG 1.73 1.39 1.04 PCAQSS5PW 568-3986-5-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4068BTD 568-3115-5-ND —_| 8-Input NAND Gate 14-S0IG 51 3829 with Interrupt 2.00 160 1.20 
HEF4069UBTD 568-3116-5-ND 14-SOIG 3838122 PCAQSS5PW-T 568-1058-1-ND —_| 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4069UBPN 568-1696-5-ND 14-Dip 49 40 27 with Interrupt 2.00 160 1.20 
HEF4070BPN 568-1697-5-ND 14-Dip_ 504030 PCAQSS5PW-T 568-1058-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4070BTD 568-3117-5-ND __| Quad Exclusive OR Gate 46 «3826 with Interrupt... - 24-TSSOP 2560.00/2,500 
HEF4071BPN 568-1698-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate AZ 3829 PCAQSS6PW 568-1059-5-ND —_| Octal SMBus/I2C Registered 
HEF4071BTD 568-3118-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 42 8383 Interface .16-TSSOP 2.05 1.65 1.24 
HEF4072BTD 568-1699-5-ND —_| Dual 4-Input OR Gate 51 38.29 PCAQ557D 568-1060-5-ND _| 8-Bit I2C/SI 16-SOIG 1.32 1.06 79 
HEF4073BPN 568-3119-5-ND__| Triple 3-Input AND Gate Ar 38.29 PCAQ557PW-T 568-1061-1-ND | 8-Bit 2C/SMBus 0 Port with Reset.. 16-TSSOP 1.32 1.06 79 
HEF4075BPN 568-1700-5-ND __| Triple 3-Input OR Gate. 58. AT 35 PCA9557PW-T 568-1061-2-ND | 8-Bit !2C/SMBus I/O Port with Reset.. 16-TSSOP 1684.16/2,500 
HEF4077BPN 568-1701-5-ND —_| Quad Exclusive NOR Gate. 55 AA 33 PCF8574APN 568-1073-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-Dip 1.58 1.26 95 
HEF4081BPN 568-1702-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. AT 38.29 PCF8574ATD 568-3987-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIG 158 1.26 95 
HEF4081BTD 568-3120-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. AG 3826 PCF8574ATD-T 568-1074-1-ND__| Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4082BPN 568-1703-5-ND__| Dual 4-Input AND Gate 55 44 33 PCF8574ATD-T 568-1074-2-ND [Remote 8-Bit /0 Expander 819.00/1,000 
HEF4093BPN 568-1704-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 43 352d PCF8574ATDK-T 568-2030-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4093BTD-T 568-1705-1-ND —_| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger AL 3423 PCF8574ATDK-T 568-2030-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 2016.00/2,500 
HEF4093BTD-T 568-1705-2-ND —_| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 267.75/2,500 PCF8574PN 568-1075-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4094BPN 568-3121-5-ND —_| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register. AE 8828 PCF85741D 568-1076-5-ND__| Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4094BTD 568-1706-5-ND _| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register...16-SOIC__.45_—36——27 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
812 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NXP Digi-Key Price Each 


F VO EXPANDERS (Continued) anti 
NXP Semiconducto rs RoHS conpiicaty ) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ry x SSTUA32S865ET/G-T |568-3540-1-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered 
NXP Digi-Key Price Each 160-TFBGA 6.20 4.96 4.19 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SSTUA32S865ET/G-T |568-3540-2-ND ae - < ‘ 
PCF8574TD-T 568-1077-1-ND Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 1.58 1.26 .95 ....160-TFBGA 11532.00/3,000 
PCF8574TD-T 568-1077-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 819.00/1,000 SSTUB32864EC/G-T 568-3541-1-ND it, 
PCF8574TDK 568-3988-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 1.58 1.26 .95 Registered Buffer. 3.83 3.06 2.38 
PCF8574TDK-T 568-1078-1-ND | Remote 8-Bit I/0 Expander 20-SSOP 158 1.26 95 SSTUBSZEG4ECIG-T /568-3541-2-ND | 1.BV, 25-Bit, 11 or 14-Bit, 12 Config 
PCF8574TDK-T 568-1078-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 2016.00/2,500 Registered Buffer. _.96-LFBGA 7497.00/3,500 
PCF8575TSDB 568-3989-5-ND Remote 16-Bit I/O Expander . 24-SSOP 2.20 1.76 1.32 SSTUH32865ET/G-S | 568-3578-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered 
PCF8575TSDB-T 568-1079-1-ND Remote 16-Bit I/O Expander . 24-SSOP 2.20 1.76 1.32 sevvssseeeeeeeI60-TFBGA 5.80 4.64 3.92 
PCF8575TSDB-T 568-1079-2-ND Remote 16-Bit I/O Expander . 24-SSOP 1144.00/1,000 SSTVF16859BS-T 568-2055-1-ND SSTL_2 Registered Buffer 
for DDR..... ie 56-HVOFN 1.45 (1.16 87 
SSTVF16859BS-T 568-2055-2-ND 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Bu 
A ® LOGIC TRANSLATION 
NXP Semiconductors Dare Conant for DDR..... 754.00/1,000 


SSTVN16859BS-T  |568-2056-1-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Bul 


NXP Digi-Key Price Each for DDR... ‘oe TAS el Cuan 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 100 SSTVN16859BS-T 568-2056-2-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 

GTL2000DG 568-4223-5-ND 22-Bit Bi-Directional Low Voltage Ton DDR — 1508:00/2,000 
Translator... 12S amd OSemmoe, 

GTL2002D 568-4224-5-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage : POWER CONTROL/ 
Translator... -80 60 45 NXP. Semiconductor. Digi@Reel MANAGEMENT Rois Compliant 

GTL2002DC-G 568-1869-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage NXP Digi-Key Price Each: 
Translator... 1.0075 57 Part No. Part No. Description Pky. 1 25 100 

GTL2002DC-G 568-1869-2-ND _| 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 
Translator... 975.00/3,000 : Display 

G@TL2002DP-T 568-4231-1-ND _| 2-Bit Bi-Directional Low Voltage eee pees oe ious on Ep Cpe ae ue ve 
Translator... 80 60 45 3 Hier Z ; : : 

. eee ai Bienes PCF2100CTD 568-1064-5-ND | 40-Segment LCD Driver. 145 116 87 
GTL2002DP-T eam che Urectional Low Voltage pennnpend PCF2I11CT/1,118 |568-1065-1-ND | 64-Segment LCD Driver. 1183 1.46 1.10 
aTLONDPTET PeCRET Test Pima -Fit BE-DWecticial Laws Yoh et PCF2111C0T/1,118 568-1065-2-ND _| 64-Segment LCD Driver. 492.75/500 

- i for, sonar bOw ysnage e-Tssop (teeter men PCF2112CPN 568-3557-5-ND | 32-Segment LCD Driver. 797 158 1.19 
ey cumin |B ABE One fi vole : : : PCF2112CTD-T 568-1066-1-ND | 32-Segment LCD Driver. 166 1.33 1.00 
/G- PUA fe ‘ rections’ ow:vollage a MGmIREAH PCF2112CTD-T 568-1066-2-ND | 32-Segment LCD Driver. 447.66/500 
FansialOl ‘ 5.00/2,51 PCF8562TT/2-T 568-2029-1-ND | Universal LCD Driver for Low 
GTL2002GM-G 568-4225-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates 4.68 1.34 1.01 
Translator =SO ES COMEESS PCF8562TT/2-1 568-2029-2-ND | Universal LCD Driver for Low 
GTL2002GM-G 568-4225-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates 1742.00/2,000 
Translator... 1040.00/4,000 PCF8566PN 568-1069-5-ND | Universal LCD Driver for Low 
GTL2003BQ, 115 568-4293-1-ND 8-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates 225 1.80 1.35 
Translator... 590 eee Oamme OU) PCF8566TD-T 568-1070-1-ND Universal LCD Driver for Low 
GTL2003BQ, 115 568-4293-2-ND 8-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates .. 2.33 1.86 1.40 
Translator 20-DHVOFN 1170.00/3,000 PCF85661D-T 568-1070-2-ND | Universal LCD Driver for Low 
GTL2003PW 568-4232-5-ND 8-Bit Bi-Directional Low Voltage Multiplex Rates. 627.75/500 
Translator ............... (0-TSSOP BIZ eee OZ) PCF8576CTD-T 568-1080-1-ND Universal LCD Driver for 
GTL2005PW-T 568-1000-1-ND Quad Translating Transceiver. 4-TSSOP 1.58 1.27 95 Multiplex Rates. 241 1.93 1.50 
GTL2005PW-T 568-1000-2-ND Quad Translating Transceiver............. 14-TSSOP 2021.12/2,500 PCF8576CTD-T 568-1080-2-ND Universal LCD Driver for 
GTL2005PW/G-T 568-1872-1-ND —_| Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL Multiplex Rates 695.50/500 
Bi-Directional Translator.................. 14-TSSOP 1.75 1.40 1.05 PCF8576DH/2-T 568-2031-1-ND Universal LCD Driver for Low 
GTL2005PW/G-T 568-1872-2-ND | Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL Multiplex Rates 180 1.44 1.08 
Bi-Directional Translator.......c....0 14-TSSOP 2240.00/2,500 PCF8576DH/2-T 568-2031-2-ND | Universal LCD Driver for Low 
GTL2006PW-T 568-1873-1-ND | 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL Multiplex Rates. 1404:00/1,500 
Translator 28-TSSOP 150 120 90 PCF8576D1/2-T 568-3558-1-ND | Universal LCD 
GTL2006PW-T 568-1873-2-ND —_| 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL Multiplex Rates. 1711.87 __ 1.08 
Translator 8-TSSOP 1920.00/2,500 PCF8576DT/2-T 568-3558-2-ND OUIRPE Rate for Low aR oon ath 
GTL2007PW-T 568-1874-1-ND ee ae LVTTL Translator with aa PCE8S76TD 568-3560-5-ND | Universal LCD Driverior Low soi: 
GTL2007PW-T 568-1874-2-ND |13-Bit GTL to LVTTL Translator with Steet Multiplex Rates ec laee Omao 
pater Gant Peo OECa PCF8577CPN 568-1081-5-ND __| LCD Direct/Duplex Drive 277 222 173 
pean Hs : cat: PCF8577CTD-T 568-1082-1-ND | LCD Direct/Duplex Driver 233 186 1.40 
GTL2008PW Pei ou VTL Tamslator with fey aah a PCF8577CTD-T 568-1082-2-ND | LCD Direct/Duplex Driver 627.75/500 
2 ees : : é PCF8578H/1 568-4017-ND LCD Driver for Dot Matri 237 190 1.48 
GTL2009PW 568-3064-5-ND | 3-Bit GTL Front-Side Bus Frequ PCF8578TD 568-3561-5-ND —_| LCD Driver for Dot Matri 293 234 1.82 
Comparator. 84 6448 PCF8579TD 568-3562-5-ND _| LCD Driver for Dot Matrix... 3.15 2.52 1.96 


GTL2010BS-T 568-3632-1-ND —_| 10-Bit Bi-Directional Low Voltage SAAT04PN 568-1107-5-ND _|4-Digit LED Driver w/l@C Bus Interface ...24-Dip 2.25 1.80 1.40 
Translator... 96 8064 SAA1064TD 568-1108-5-ND | 4-Digit LED Driver w/l2C Bus Interface..24-SOIC 2.25 1.80 1.40 

GTL2010BS-T 568-3632-2-ND | 10-Bit Bi-Directional Low Voltage TDA7073AN 568-3590-5-ND ——_| Dual BTL Power Driver. 16-Dip 1.20 1.00 80 
Translator 4-HVOFN 2448.00/6,000 TDA7073ATD 568-3591-5-ND _| Dual BTL Power Driver. 6-SOIC 1.20 1.00 80 

GTL2012DP-T 568-4233-1-ND | 2-Bit GTL to LVTTL Transceiver BTSSOP 95 79 64 LED Drivers 

GTL2012DP-T 568-4233-2-ND | 2-Bit GTL to LVTTL Transceiver 8-TSSOP 1026.35/2,500 re > ache : 

GTL2014PW 568-3066-5-ND | 4-Bit LVITL to GTL Transceiver......14-TSSOP 1.42 119 95 ey Pee Ne Im orto LEO Driver with Blinker... 8 S01 aaa mee 

GTL2018PW 568-4234-5-ND | 8-Bit LVTTL to GTL Transceiver 4-TSSOP 1.84 148 1.11 DeagEet PW PASE OTe 8-Bit 2G LED Driver with Binker aM tastmeret | 

GTL2034PW SG8:S067ro: NOS) 4-Bit GTL to GTL Buffer .. Ze PCA9552D 568-1049-5-ND _| 16-Bit I2C LED Driver with Blink 233 1.86 1.40 


PCA9552PW 568-1050-5-ND 16-Bit 12 LED Driver with Blink 


H MEMORY Switch Mode Power Supply 
NXP Semiconductors RoHS Compliant TEA1506AT/N1-T 568-331 2-1-ND GreenChip™I| SMPS Control. 
NXP Digi-Key Price Each TEA150GAT/N1-T 568-3312-2-ND | GreenChip™I! SMPS Control. 
Part No. Part No. Description , il 25 100 TEA1506PN 568-3313-5-ND GreenChip™1| SMPS Control. 


-24-TSSOP 2.33 1.86 1.40 


1.58) 127 95 
2021.12/2,500 
1.11 93 74 


TEA15061D-T 568-2335-1-ND —_| GreenChip™I| SMPS Control. 1419374 
EEPROM TEA15061D-T 568-2335-2-ND __| GreenChip™Il SMPS Control. 1197.30/2,500 
PCA24S08D 568-3349-5-ND 1024x8-Bit CMOS EEPROM... 1.26 1.05 84 TEA1507PN 568-2336-5-ND GreenChip™II SMPS Control. 1.11 93 74 
PCA24S08DP-T 568-3350-1-ND | 1024x8-Bit CMOS EEPROM... 126 105 84 TEA1520P/N2 568-2439-5-ND | SMPS for Low Power System 138 110 83 
PCA24S08DP-T 568-3350-2-ND | 1024x8-Bit CMOS EEPROM 1365.00/2,500 TEA1520TD-T 568-2333-1-ND | STARplug™ Controller. 136 114 91 
PCF8582C2D 568-1083-5-ND _| 256x8-Bit CMOS EEPROM 141.9374 TEA15201D-T 568-2333-2-ND | STARplug™ Controller. 1470.95/2,500 
SRAM TEA1521P/N2 568-2440-5-ND _| SMPS for Low Power System 143114 | 86 
; TEA1521TD-T 568-2334-1-ND __| SMPS for Low Power System 132 1.06 79 
SOLES IOEN Bee OF argh Cima 256x8-Bit Low Voltage SRAM. aes] bot “Ts TEA1521TD-T 568-2334-2-ND | SMPS for Low Power Systems 1684.16/2,500 
PCF8570TD-T 568-1072-1-ND —_| 256x8-Bit Low Voltage SRAM A) Nak TE TEAIS22P/ND 568-2444-5:ND | SMPS for Low Power System fsaden a maos 
PCF8570TD-T 568-1072-2-ND _| 256x8-Bit Low Voltage SRAM... 1149.46/1,000 TEA(S29T/ND 568-2438-1-ND | SMPS for Low Power System 155 124 93 
TEA1522T/N2 568-2438-2-ND _| SMPS for Low Power System 1984,00/2,500 
; TEA1523P/N2 568-2445-5-ND __| SMPS for Low Power System 183 146 1.10 
NXP Semiconductors : ee en TEA1532APN 568-3314-5-ND __| GreenChip™II SMPS Control, 11119374 
— : TEA1532ATD-T 568-2337-1-ND —_| GreenChip™II SMPS Control. 1419374 
NXP Digi-Key ae Price Each TEA1532ATD-T 568-2337-2-ND | GreenChip™II SMPS Control. 1197.30/2,500 
Seen Fatt we a Description ETA < es sie & i. TEA1532PN 568-3315-5-ND __| GreenChip™I! SMPS Control. 141.9374 
~ | i ontig. Registeres utter... ...9-| R = F raf pant ip™ 
SSTU32865ET/G 568-2053-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer..160-TFBGA 5.80 464 3.92 Ly ae Seeese tet el ours cote ny Date ae 
SSTU32866EC/G-S  |568-2054-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config. TEAIS33APN 568-3317-5-ND _| GreenChip™i] SMPS Control. Mel eo 
Registered Buffer... : 3.38 2.70 2.10 TEA1533ATD-T 568-2338-1-ND —_| GreenChip™II SMPS Control. ial CR A 
SSTUA32864EC/G-T | 568-3538-1-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, TEA1533ATD-T 568-2338-2-ND GreenChip™|I SMPS Control. 1197.30/2,500 
Registered Buffer.... 3.60 2.88 2.24 TEA5331D-T 568-3319-1-ND __| GreenChip™Il SMPS Control. Tit 93 74 
SSTUAS2B64EC/G-T | 568-3538-2-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1: TEA15331D-T 568-3319-2-ND _| GreenChip™II SMPS Control. 1197.30/2,500 
Registered Buffer... 7056.00/3,500 TEA15521D-T 568-2339-1-ND —_| GreenChip™I| SMPS Control. 126 1.06 85 
SSTUAS2866EC/G-T |568-3539-1-ND —_| 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, TEA15521D-T 568-2339-2-ND | GreenChip™II SMPS Control. 1368.58/2,500 
Registered Buffer...... 3.60 2.88 2.24 TEA1610PN 568-3320-5-ND Zero-Voltage Switching Resonant 
SSTUAS2866EC/G-T |568-3539-2-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-B Converter Controller 1.84 1.48 1.11 
Registered Buffer...... 7056.00/3,500 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 813 


— » POWER CONTROL/MANAGEMENT NXP Digi-Key Price Each 
DigiReel® 


NXP Semiconductors ea eea PMT Fist Comniian Part No. Part No. ei Pkg. 125100 
NXP Digi-K Price Each 
Hearth: Petting Deserintion Pen nee tian 251100 PCF7S36ASM 568-1195-5-ND | Security Transponder, HITAG 2. "Sick 367 2942.29 
SLRC41TOFED 568-1124-5-ND —_| I-CODE Reader IC............ 32-S0IC 7.39 592 499 
TEA16101D-T 568-2340-1-ND Zara: Yovage Suiching Resonant Sah aR Hee TDABO29HLO7BD-T | 568-2233-1-ND —_| Low Power Single Card Reade 32-LOFP 6.80 545 4.60 
acm @iariet 2 nope Sectins Resort : 16 1 TDA8029HLO7BD-T _|568-2233-2-ND _| Low Power Single Card Reade 32-LOFP 8505.50/2,000 
Converter Controller 3780.00/2,500 
TEA1620P/N1 568-2441-5-ND__|STARplug™ Controller . 1.04.87 70 : REAL TIME CLOCKS 
TEAT622P/N1 568-2442-5-ND | STARplug™ Controller . 7261.06 85 NXP Semiconductors RoHS Compliant 
TEA1623P/N1 568-2443-5-ND | STARplug™ Controller . 192 154 1.16 = 5 
9397 750 16172 568-4326-ND Demo Kit STARplug™ Bronco -Dip 75.00 — — HES a notrey Description jee 
Voltage Detectors PCA8565TS-T 568-1902-1-ND _[I2C Real Time Clock/Calendar 165 132 99 
PCF1252-11D 568-3302-5-ND _| Threshold Detector and Reset PCA8SG5TS-T 568-1902-2-ND —_|2C Real Time Clock/Calendar 2112.00/2,500 
Generator 195 156 1.17 PCF8563BS/4-T 568-4205-1-ND —_| Real Time Clock/Calendar .. 10-HVSON 148 118 89 
PCF1252-2TD 568-3303-5-ND —_| Threshold Detector and Reset PCF8563BS/4-T 568-4205-2-ND —_| Real Time Clock/Calenda 10-HVSON 4425.00/6,000 
Generator. 183 146 1.10 PCF8563PN 568-1067-5-ND __| Real Time Clock/Calendar .. 1.88 150 1.13 
PCF1252-41D 568-3304-5-ND —_| Threshold Detector an PCF85631D-T 568-1068-1-ND | Real Time Clock/Calenda 163130 98 
Generator 1.90 1.52 1.14 PCF8563TD-T 568-1068-2-ND —_| Real Time Clock/Calenda 2080.00/2,500 
PCF1252-71D 568-3305-5-ND Threshold Detector and Reset PCF8583PN 568-1084-5-ND Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM . 2.93 2.34 1.82 
Generator. B-SOIG 1.90 152 1.14 PCF8583TD-T 568-1085-1-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM... 8-SOIC 241 1.93 1.50 
PCF8583TD-T 568-1085-2-ND __| Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM . 1364,25/1,000 
PCF8593N 568-1089-5-ND Low Power Clock/Calendar 3.08 247 1.92 
NXP Semiconductors bigi@Ree! POWER SUPPLY PRODUCTS PCF8593TD-T 568-1090-1-ND | Low Power Clock/Calendar 237 190 148 
RoHS Compliant PCF8593TD-T 568-1090-2-ND Low Power Clock/Calendar 3315.69/2,500 
NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 z SIGNAL CONTROLLERS 
Low Dropout Regulators NXP Semiconductors bs RoHS Compliant 
$A57000-30D-G 568-3306-1-ND | CapFREE™ 150mA, Low Noise LDO NXP Digi-Key Price Each 
Regulator S0T-23-5 80 6045 Part No. Part No. Description - 1 25 100 
$A57000-30D-G 568-3306-2-ND | CapFREE™ 150mA, Low Noise LDO Audio Processors / CODECS 
Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 
SA57000-33D-G 568-1184-1-ND captREE™ 450mA Low Noise LDO SAF7113HB 568-1319-ND 9-Bit Video Input Processo: 20.53 19.16 17.79 
Regulator SOT-23-5 88 67 ~=—«50 TEA6320TD 568-1148-5-ND Sound Fader Control Circui 466 3.73 2.90 
SAB7000-33D-6 568-1164-2-ND | CapFREE™ 150mA Low Noise LDO MGB I4008EsT coal alaoam Auclo CODEC with Touch Sereen Sag: AGB) aes 
Regulator. 862.29/3,000 ¢ = B 2 . 
TDA3602U 568-3307-5-ND —_| Multiple Output Voltage Regulator 448 359 279 UCB1400BE-T 568-1323-2-ND pie eae ea AGS UG 
TDA3617JU 568-3308-5-ND | Multiple Output Voltage Regulator 457 3.66 285 OaNeh BOO) 
TDA3664/N1-T 568-3309-1-ND _| 5V, 100mA LDO Regulator 126 1.06 85 UDA1338HB 568-3447-ND A 7.03 5.63 4.75 
TDA3664/N1-T 568-3309-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator 2189.72/4,000 UDA1341TSDB 568-1154-5-ND pono ud CODEC for MiniDisc oa-ssop MRE TTeEe Een 
TDA3664ATD-T 568-3310-1-ND | 5V, 100mA LDO Regulator. eCCMND |, NMI) OME SBCFED. aresrnere ms Y Oe 
TDA3664ATD-T 568-3310-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator 1197.30/2,500 UDA1344TSDB 568-1156-5-ND Pow Voltage, Low Powe) stereo Audio Saou 
UBA2014P/N1 568-3321-5-ND | 600V Driver IC for CFL and TL Lamp 211 169 1.27 with | : ell 
UBA2014TD-T 568-3322-1-ND —_| 600V Driver IC for HF Fluorescent UOATS4oIS0E see dereo ND Econonty au rare 3.29 2.64 2.05 
Lamp: 2111.69 1.27 -1158-5- 
Audio ADC..... 7 3.26 261 2.03 
Benen art SEL EATS CE ee RaRTENETA UDA1384H 568-3450-ND Multichannel Audio Goder/Decoder 510 4.09 345 
UBA2021T/N2 568-3323-5-ND | 630V Driver IC for CFL and TL Lamp 211 169 | 1.27 Media Processors 
UBA2024P/N1 568-3324-5-ND —_| Half-Bridge Power IC for CFL Lamps 241 1.69 1.27 PNX1S00EH/G 568-1292-ND 2.5V, 143MHz Programmable.......292-HBGA 25.26 23.58 21.90 
UBA2032TS/N3-T 568-3325-1-ND _[ Full Bridge Driver... 3.55 2.85 2.22 PNX1301EH/G 568-1293-ND 2.5V, 180MHz Programmable........292-HBGA 23.68 22.11 20.53 
UBA2032TSING-T 568-3325-2-ND | Full Bridge Drive 2013.10/1,000 PNX1302EH/G 568-1294-ND 2.5V, 200MHz Programmable.......292-HBGA 28.42 26.53 24.64 
UBA2033TS/N2-T 568-3326-1-ND _| HF Full Bridge Driver. 355 285 2.22 PNX1311EH/G 568-1295-ND 2.2V, 166MHz Programmable..........292-HBGA 28.42 26.53 24.64 
UBA2033TS/N2-T 568-3326-2-ND —_| HF Full Bridge Driver. 2013.10/1,000 PNX1500E/G 568-1296-ND 1.2V, 240MHz Audio/Video/Graphics 
UBA2070TD-T 568-3328-1-ND _| 600V CCFL Ballast Drive 244 196 1.52 System e 30.63 28.59 26.55 
UBA2070TD-T 568-3328-2-ND _| 600V CCFL Ballast Drive! 3415.23/2,500 PNX1501E/G 568-1297-ND 1.2V, 266MHz Audio/Video/Graphics 
z System 7 32.93 30.74 28.54 
DC-DC Converters PNX15026/6 568-1298-ND 1.3V, 300MHz Audio/Video 
PIP202-12M-2 /T3 568-2327-1-ND DC-DC Converter Powertrain 8.63 6.91 5.83 System 456-BGA 38.29 35.74 33.19 
PIP202-12M-2/T3 __|568-2327-2-ND__|DC-DC Converter Powertrain 13378.98/2,500 


Ap Saenicona ‘ TOPFET [alg NXP Semiconductors CHa Cra [tee 
emiconaductors RoHS Compliant Pp 
— = NXP Digi-Key Price Each 
NXP Digi-Key me Price Each Part No. Part No. Description 1 25 «100 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 ‘100 KMA199E T/R 568-4329-1-ND __| Programmable Angle Sensor 5.68 455 3.84 
BUK202-50Y 568-3550-5-ND PowerMOS Transistor KMA199E T/R 568-4329-2-ND Programmable Angle Sensor .. 6394.73/1,800 
TOPFET High Side Switch... 315 252 1.96 KMA200 T/R 568-4286-1-ND | Programmable Angle Sensor . 12.31 11.09 9.83 
BUK205-50Y /T3 568-3552-1-ND —_| TOPFET High Side Switch SMD 3.04 2.43 1.89 KMA200 T/R 568-4286-2-ND | Programmable Angle Sensor . 16421.08/1,800 
BUK205-50Y /T3 568-3552-2-ND _| TOPFET High Side Switch SMD 1404.00/800 KMZ10B 568-3555-ND Magnetic Field Sensor..... 4.93 3.95 3.08 
BUK209-50Y 568-3553-5-ND _| TOPFET High Side Switch 231 1.86 1.45 KMZ51 TR 568-2425-1-ND | Magnetic Field Sensor 4673742.91 
BUK214-50Y /T3 568-3554-1-ND __| TOPFET High Side Switch SMD 250 2.00 150 KMZ51 T/R 568-2425-2-ND | Magnetic Field Sensor 2648.94/1,000 
BUK214-50Y /T3 568-3554-2-ND __| TOPFET High Side Switch SMD 1079.57/800 KMZ52 /T3 568-2426-1-ND —_| Magnetic Field Sensor 739 5.91 4.99 
KMZ52 /T3 568-2426-2-ND | Magnetic Field Sensor 11449.85/2,500 
NE57814DD-T 568-2332-1-ND | DDR Memory Termination . 127 4ag 83 


NXP Semiconductors RADIO FREQUENCY ICs NE57814DD-T 568-2332-2-ND | DDR Memory Termination. 1751.68/2,500 


RoHS Compliant 


Pan N Pathe Descripti Pk 1 iar wt NXP S j fe| Digi Reel TEMPERATURE SENSORS 
art No. art No. escription g. igi eel” i 
SA8028W 568-1304-ND 2.5GHz Sigma Delta Fractional-N/760MHz emiconauctors “< RoHS Compliant 
IF Integer Freq. Synthesizer 24-HBCC 5.26 4.22 3.56 NXP Digi-Key Price Each 
SAA6588TD 568-1109-5-ND RDS/RBDS Pre-Processor i 5.96 4.77 4.03 Part No. Part No. Description fl 25 100 
TDA8002C/AD 568-3515-5-ND IC Card Interface 2.93 2.34 1.82 KTY81/110 568-1003-ND Silicon Temperature Senso! 1.36 1.09 82 
TDA8002C/BD 568-3516-5-ND IC Card Interface 2.93 2.34 1.82 KTY81/121 568-3249-ND Silicon Temperature Senso! 1.36 1.09 82 
TDA8002C/CD 568-3517-5-ND IC Card Interface 3.08 247 1.92 KTY81/210 568-3250-ND Silicon Temperature Senso! 136 1.09 82 
TDA8002CGB-T 568-351 8-1-ND IC Card Interface 3.08 247 1.92 KTY81/220 568-3251-ND Silicon Temperature Sensor. 139 1.16 93 
TDA8002CGB-T 568-351 8-2-ND IC Card Interface 3489.42/2,000 KTY81/222 568-3252-ND Silicon Temperature Sensot 1.36 1.09 82 
TDA8004TD-T 568-3519-1-ND IC Card Interface 237 190 1.48 KTY83/110 T/R 568-3253-1-ND _| Silicon Temperature Senso in eee 
TDA8004TD-T 568-3519-2-ND IC Card Interface 1342.07/1,000 KTY83/110 T/R 568-3253-2-ND Silicon Temperature Senso 6110.00/10,000 
TDA8007BHLBE-T 568-3520-1-ND IC Card Interface 5.08 4.07 3.44 KTY83/122 T/R 568-3248-1-ND Silicon Temperature Sensor 1.47 1.23 98 
TDA8007BHLBE-T 568-3520-2-ND IC Card Interface 6355.25/2,000 KTY83/122 T/R 568-3248-2-ND Silicon Temperature Senso 6110.00/10,000 
TDA8007BHLB-T 568-3521-1-ND IC Card Interface 5.08 4.07 3.44 KTY84/130 T/R 568-3254-1-ND Silicon Temperature Senso! 1.70 1.36 1.02 
TDA8007BHLB-T 568-3521-2-ND —_/ IC Card Interface 6355.25/2,000 KTv84/130 TR 568-3254-2-ND _| Silicon Temperature Senso 8316.53/10,000 
TDA8020HL2BD-T 568-3522-1-ND Dual IC Card Interface 3.43 2.75 2.14 LM75AD 568-4226-5-ND Digital Temperature Sensor and 
TDA8020HL2BD-T 568-3522-2-ND Dual IC Card Interface .32-LQFP 3892.07/2,000 Thermal Watchdog 75 63 ~©.50 
TDA8020HLBD-T 568-3523-1-ND Dual IC Card Interface -32-LQFP) 3.43) 2.75 2.14 LM75ADP-T 568-4227-1-ND Digital Temperature Sensor and 
TDA8020HLBD-T 568-3523-2-ND Dual IC Card Interface .32-LQFP 3892.07/2,000 Thermal Watchdog 75 63 50 
TDA8024TT-T 568-2447-1-ND IC Card Interface 8-TSSOP 2.73 2.19 1.71 F 
TDABO24TT-T 568-2447-2-ND__| IC Card Interface B-TSSOP___3827.88/2,500 Pane ee Condhang ERROR 
TDA8029HLOGBD-T _|568-3524-1-ND __| Low Power Single Card Reader. 32-LOFP 6.80 545 4.60 NE1619DS 568-4228-5-ND _|HECETA4 Temperature and Voltage : 
TDA8029HLOGBD-T | 568-3524-2-ND _| Low Power Single Card Reader. : 8505.50/2,000 Monitor 200 160 1.20 
TEAS757HB 568-1218-ND Self Tuned Radio 465 373 2.90 SA56004AD 568-3329-5-ND _| Digital Temperature Sensor 90 75 60 
FM ICs SA56004ADP-T 568-3330-1-ND Digital Temperature Sensor SOE OM OO 
SA602AD/01-T 568-1200-1-ND Double Balanced Mixer/Oscillator ZEAE ES SA56004ADP-T 568-3330-2-ND Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
SA602AD/01-T 568-1200-2-ND Double Balanced Mixer/Oscillator 2880.00/2,500 SA56004BD 568-3331-5-ND Digital Temperature Sensor 90 Jey ait) 
SA602AN/01 568-1201-5-ND Double Balanced Mixer/Oscillator 2.25 1.80 1.35 SA56004BDP-T 568-3332-1-ND Digital Temperature Sensor 90 dey ait) 
SA606D/01 568-3575-5-ND Mixer FM IF System 483 3.87 3.01 SA56004BDP-T 568-3332-2-ND Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
SA615DK/01 568-3576-5-ND _| Mixer FM IF System 438 3.51 2.73 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
814 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


: TE Digi-Key Price Each 
NXP Semicond Aone pea be aut (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 = 100 
- i - DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND | High Power Differential Line Driver. 9920.00/2,500 
NXP Digi-Key = Price Each INA101AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Amp* 3298 —  — 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 INA101AM INA101AM-ND Very High Accuracy Instr. Amp*......T0-100-10 2480 — — 
SA56004CD 568-3333-5-ND Digital Temperature Sensor .. .90 75 ~~ =.60 INA101CM INA101CM-ND Very High Accuracy Instr. Amp* TO-100-10 36.60 _ _— 
SA56004CDP-T 568-3334-1-ND Digital Temperature Senso 90 15 .60 INA101HP. INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp* 14-Dip 13.16 _— — 
SA56004CDP-T 568-3334-2-ND Digital Temperature Senso: 975.00/2,500 INA101KU INA101KU-ND Very High Accuracy Instr. Amp* 16-SOIC 13.24 — = 
SA56004DD 568-3335-5-ND Digital Temperature Senso .90 dy G0) INA101SM INA101SM-ND Very High Accuracy Instr. Amp* TO-100-10 42.21 _ _ 
SA56004DDP-T 568-3336-1-ND Digital Temperature Senso: .90 75 60 HEE hee oN ia Low Distortion instr Amp 1 a ass - — 
SA56004DDP-T 568-3336-2-ND _| Digital T ture Si 975.00/2,500 H , Low Distortion Instr. Amp». B . tes 
SA56004ED 568-3337-5-ND Digital Temperature Serco 90 oe "60 INA105BM INA105BM-ND Precision Unity Gain Diff. Amp* Uh asd 
SA56004EDP-T 568-3338-1-ND _| Digital Temperature Sensor .. 90 75 60 oe Me PAN Etagision Te Galt oa ae a8 = = 
ee Se ec ee erature Sensor 275 00 ul INA106KP INAO6KP-ND —_| Precision Fixed-Gain Differential Amp 3 = = 
SA56004FD 568-3339-5-ND Digital Temperature Senso 200/50 00. fini TE , 
= INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp* 8.33 -_ — 
SA56004FDP-T 568-3340-1-ND Digital Temperature Senso 90 16) 60 INA110KP INA110KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp 11.66 pee sy 
SAS6004FDP-T 568-3340-2-ND Digital Temperature Sensor .. 975.00/2,500 TNAT10KU INATIOKU-ND Fast-Settl FET. Input Instr Ai 11.66 
SA56004GD 568-3341-5-ND —_| Digital Temperature Sensor .. 90 75 60 ‘ BS EEO neh ste Amp : es) 
see INA114AP INA111AP-ND High Speed FET-Input Instr. Am| 8.34 =- — 
SA56004GDP-T 568-3342-1-ND Digital Temperature Senso 90 dts 60 INAI14AU INA111AU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp* 3.34 a = 
SA56004GDP-T 568-3342-2-ND Digital Temperature Senso: 975.00/2,500 INA111BP. INA111BP-ND High Speed FET-Input Instr. Amy 11.15 = a. 
SA56004HD 568-3343-5-ND Digital Temperature Sensor .. 90 eo) 160) INA1141BU INA111BU-ND High Speed FET-Input Instr. Am| aks = 
SAS6004HDP-T 568-3344-1-ND Digital Temperature Sensor 90 ef 200) INA114AP INA114AP-ND Precision Instrumentation Amp* 8.34 = 
SA56004HDP-T 568-3344-2-ND Digital Temperature Senso! 975.00/2,500 INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Amp* 8.34 — — 
SEQ95DP-T 568-2051-1-ND Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor INA114BP INA114BP-ND Precision Instrumentation Amp .. 9.48 _ _— 
and Thermal Watchdog™. .. 8-TSSOP. 84 70 56 INA114BU INA114BU-ND Precision Instrumentation Amp* 9.48 _ _— 
SE9SDP-T 568-2051-2-ND Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor INA115AU INA115AU-ND Precision Instrumentation Amp* A oS 
and Thermal Watchdog™... ....8-TSSOP 910.00/2,500 INA115BU INA115BU-ND Precision Instrumentation Amp*... 10.33 _ — 
SE97PW-T. 568-4291-1-ND Memory Module Temp. Sensor with INA116PA INA116PA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp. 8.40 _ —_ 
ead ovr ee | et een crek as ei 
SE97PW-T 568-4291-2-ND M Module Temp. Si ith a x eimai ‘ rl est 
iitégtatell SPD oo ieee cara BSAT INA117P INA117P-ND High Common-Mode Volt. Diff. Amp .. AS 
INA118P INA118P-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 8.34 — — 
SE9Q7TK-T 568-4292-1-ND Memory Module Temp. Sensor with ‘oh 
gee gg orm se vas | Mags Yor ere gee TA 
SEQ7TK-T 568-4292-2-ND MRED Temp. Sensor with BEA INA118UB INA118UB-ND Precision Low Power Instr. Amp 10:70 
SEQ8PW-T 568-3346-1-ND _| SO-DIMM SMBus I2C Temp. Sensor 148 118 | 89 a eanatne row rower - a an an == 
SEQ8PW-T 568-3346-2-ND SO-DIMM SMBus |2C Temp. Sensor. 1888.00/2,500 INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Amp* "3. 710 Sa 
SEQ8TK-T 568-3347-1-ND SO-DIMM SMBus I2C Temp. Sensor...8-HVSON 1.60 1.28 .96 INA121UA INA121UA-ND Low Power FET Instrumentation Amp..... 5.00 = = 
SEQ8TK-T 568-3347-2-ND SO-DIMM SMBus l2C Temp. Sensor... 8-HVSON 4800.00/6,000 INA121UA/2K5 INA121UATR-ND — |Low Power FET Instrumentation Amp* .. 7750.00/2,500 
INA121U/2K5 INA121UTR-ND Low Power FET Instrumentation Amp* 11005.00/2,500 
5 TIMERS INA122P INA122P-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp . 5.56 _ —_ 
NXP Semiconductors : Reng comsiant INA122PA INA122PA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp* i re 
ompen INA122U INA122U-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp . 556 — 
NXP Digi-Key Price Each INA122UA INA122UA-ND Single Supply, MPU Instr. Amp*... 4.79 a = 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 INA125P INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref* 5.10 = — 
AU7555D/01-T 568-1766-1-ND General Purpose CMOS Timer 68 51 39 INA125PA INA125PA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref .....16-Dip 4.61 = = 
AU7555D/01-T 568-1766-2-ND General Purpose CMOS Timer . §52.50/2,500 INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref ..16-SOIC 5.10 = = 
ICM7555CD/01-T 568-1818-1-ND General Purpose CMOS Timer . 48 BOOM ECO) INA125UA INA125UA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref ..16-SOIC 4.61 - — 
ICM7555CD/01-T 568-1818-2-ND General Purpose CMOS Timer .. 320.63/2,500 INA126ECT INA126ECT-ND Micropower Instrumentation Amp. 8-MSOP 353 2.83 2.20 
ICM7555CN/01 568-1819-5-ND General Purpose CMOS Timer .. 50 40 30 INA126E/250 INA126ETR-ND. Micropower Instrumentation Amp . 8-MSOP §22.00/250 
1CM75551D/01-T 568-1820-1-ND General Purpose CMOS Timer .. 48 36 7 INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp. 2.68 2.15 1.67 
ICM75551D/01-T 568-1820-2-ND General Purpose CMOS Timer . 390.00/2,500 INA126EA/250 INA126EATR-ND | Micropower Instrumentation Amp . 395.75/250 
ICM75551N/01 568-1821-5-ND _| General Purpose CMOS Timer . 48 3627 INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp . 2.99 240 1.87 
INA126PA INA126PA-ND Micropower Instrumentation Amp* 2.25 1.80 1.40 
i T INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp* 2.99 240 1.87 
EXAS D AMPLIFIERS INA126UA INA126UA-ND Micropower Instrumentation Amp* 2.25 1.80 1.40 
INSTRUMENTS INA128P INA128P-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 9.40 _ _ 
ini. ‘ INA128PA INA128PA-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 5.80 _ — 
TE Digi-Key Price Each nae 
Patt, Fae, espa _ (Pin. 6 ES aie 
3584JM 3584JM-ND High-Voltage Op Amp TO-3-8 256.98 239.85 222.72 aT aad 5 
i INA129P INA129P-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 6.04 = = 
BUF602ID 296-19309-5-ND High-Speed Closed Loop Buffe 2.03 1.62 1.22 iy el = ae 
; INA129PA INA129PA-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 5.46 
BUF602IDBVT 296-19310-1-ND High-Speed Closed Loop Buffer* 2.25 1.80 1.35 INA129U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Amp* 6.04 es 
BUF602IDBVT 296-19310-2-ND High-Speed Closed Loop Buffer* 315.00/250 INA129UA INA129UA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 2 546 pat aoe ae 
BUF634FKTTT 296-15904-1-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 8.00 a INA131BP. INA131BP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp 950 =e 
BUF634FKTTT 296-15904-2-ND | High-Speed Buffer, 250mA Output* 270.00/50 INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp* 3.38 = 
BUF634P BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 608 — — INA132UA INA132UA-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp*..8-SOIC 2.59 — — 
BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 8.00 a INA133UA INA133UA-ND High Speed Precision Difference Amp*..8-SOIC 2.59 = 
BUF634U BUF634U-ND. High-Speed Buffer, 250mA Output... 6.08 — a INA133U INA133U-ND High Speed Precision Difference Amp*..8-SOIC 3.38 — —_ 
BUF04701AIDGSR 296-12161-1-ND | 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp . 2.79 2.24 1.74 INA134PA INA134PA-ND Audio Differential Line Receiver. -8-Dip 2.36 = = 
BUF04701AIDGSR 296-12161-2-ND | 4-Ch. R/R I/O CMOS Buffer Amp . 4252.50/2,500 INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receiver* SOIC 2.36 =—-— — 
BUFO4701AIPWR 296-12162-1-ND | 4-Ch. R/R I/O CMOS Buffer Amp . 279 224 1.74 INA137PA INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver . Dip 236 = —  — 
BUFO4701AIPWR 296-12162-2-ND | 4-Ch. R/R I/O CMOS Buffer Amp . 3442.00/2,000 INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver. Ste 265 = = 
BUFO5703PWR 296-15206-1-ND | 4-Channel LCD Gamma Correction INA138NA/250 INA138NACT-ND — |High-Side Current Shunt Monitor* OT-23-5 248 1.98 1.54 
213 1.70 1.28 INA138NA/250 INAI38NATR-ND _|High-Side Current Shunt Monitor* 365.75/250 
ST/ST Gn rein iuvtrima’[aasveano. [iatanes suena erie "seltyaah 
BUFO5704AIPWP 296-17458-ND ae peer TaN OMe INA139NA/250 INA139NA/250CT-ND | 2.7V~40V Current Shunt Monitor* 0T-23-5 248 1.98 1.54 
Buffer* . 14-TSSOP 213 1.70 1.28 INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND |2.7V~40V Current Shunt Monitor* ..... SOT-23-5 365.75/250 
BUFO6703PWR 296-15207-1-ND | 6-Channel LCD Gamma Correction MMsouenoa paca wot Side, Unipolar, Current Shunt 596. ae 068 
Buffer. 16-TSSOP 2.38 1.90 1.43 ; —— = = = = 
INA139QPWRQ1 296-17088-2-ND High-Side, Unipolar, C it Shunt 
BUFOS703PWR 296-15207-2-ND | 6-Channel LCD Gamma Correction MOE en eT aeneN PART 
Buffer... oe 2470.00/2,000 INA141U INA141U-ND Precision Low Power, Ga : 
BUFO6704AIPWP 296-17457-ND 6-Channel, 18V, Gamma Correcti Instrumentation AMP® .....ccc.e-scssseseeee 8-SOIC 9.03 — i 
Buffer*..... as 238 1.90 1.43 INA141UA INA141UA-ND Precision Low Power, Gai 
BUF11702PWP BUF11702PWP-ND | 10+1 Ch. High Current Buffer. 3.49 2.79 217 Instrumentation Amp... 6.74 S45 
BUF11704AIPWP 296-17140-5-ND 18V Supply Multi-Channel Gamma INA143U INA143U-ND High Speed Diff. Gai Instr. Amp’ 3.15 =—- = 
Correction Buffer... 3149) 2:79" 27 INA143UA INA143UA-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp 2.36 _ _- 
BUF12800AIPWP 296-17589-5-ND | Reference Voltage Generator 439) 3!51) 2:73) INA145UA INA145UA-ND Programmable Difference Amp* 3.38 - — 
DEM-OPA-SO-1A 296-19589-ND Generic Unpopulated PCB for Single Op INA146UA INA146UA-ND High-Voltage Differential Amp: 3838 — — 
Amps in 8-SOIC Packages we 5.10 a INA148UA INA148UA-ND Common-Mode Instrumentation Amp*..8-SOIC_ 4.73 => = 
DEM-OPA-SO-1B 296-19716-ND Demo Board for Single Op Amps in INATS2EA/2KS INA152EA/2KSCT-ND |LP, Single Supply Diff. Amp* Ora 
§0-8 Packages* BYQL sn INA152EA/2K5 INA152EA/2K5TR-ND |LP, Single Supply Diff. Amp* 3780.00/2,500 
DEM-OPA-SOT-1A | 296-20840-ND —_| Demo Fixture for SOT-23 Op AMPS* ww... 510 — — INA1S4U INA1S4U-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp oS = 
DEM-OPA-SOT-1B 296-19683-ND Demo Board for Single Op Amps in INA154UA INA154UA-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp 2.36 _ — 
S0T-23 Packages 510 INA155EA/250 INA155EACT-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 2.70 = = 
caroneseik ara — ene aii —— = 50 == | AAS? swt oes 
DEM-VCA-SO-1A 296-19684-ND Demo Board for VCAs in SO-8 Packages* 5.10 _— — 4 A ‘ 
. INA155E/250 INA155ETR-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 548.75/250 
DRV600RTJR 296-22153-1-ND DIRECTPATH™ Stereo Line Driver 20-QFN 1.78 1.42 1.07 INA155U INA155U-ND R/R CMOS Instrumentation Amp* ah et 
DRV600RTJR 296-22153-2-ND DIRECTPATH™ Stereo Line Driver 20-QFN 2727.00/3,000 INA155UA INA155UA-ND R/R CMOS Instrumentation Amp*. 2.48 =e es 
DRVGOIRTIR 296-23150-1-ND | DIRECTPATH™ Stereo Line Driver, INAT56EA/250 INATS6EACT-ND CMOS Instrumentation Amp 236189 147 
Adj. Gain 20-0FN 1.88 1.50 _1.13 INA156EA/250 INAIS6EATR-ND — {CMOS Instrumentation Am 349.25/250 
DRV601RTJR 296-23150-2-ND DIRECTPATH™ Stereo Line Driver, INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp* ..8-SOIC = 3.15 a 
Adj. Gain... 2880.00/3,000 INA157UA INA157UA-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp* ..8-SOIC 2.36 = = 
DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp .. 6.30 5.04 4.26 INA159AIDGKT 296-18688-1-ND Precision Gain of 0.2 Level 
DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp .. 6.30 5.04 4.26 Translation Diff. Amp* .-8-MSOP 3.94 3.15 2.45 
DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Driver 6.30 5.04 4.26 * RoHS Compliant (Continued) 
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w% EXAS Reel” AMPLIFIERS (Continued) 
INSTRUMENTS 
TA. Digi-Key ae! Price Each Tl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
INA159AIDGKT 296-18688-2-ND | Precision Gain of 0.2 Level INA214AIDCKT 296-23422-2-ND | 100V/V, Voltage Output Current- 
Translation Diff. Amp* ... 582.00/250 Shunt Monitor NEW!...... 262.50/250 
INA163UA INA163UA-ND LN, Low Distort. Instr. Amp* 5.04 SS INA217AIDWT 296-13645-1-ND | LN, Low Distortion Instr. Amp 550 — — 
INA163UA/2K5 INA163UATR-ND | LN, Low Distort. Instr. Amp* 7812.50/2,500 INA217AIDWT 296-13645-2-ND —_| LN, Low Distortion Instr. Amp 893.75/250 
INA166UA INA166UA-ND Low Noise Instrumentation Am a INA217AIP 296-13452-5-ND _| LN, Low Distortion Instr. Amp 5.00 — — 
INA166UA/2K5 INA166UATR-ND. Low Noise Instrumentation Amp* 14-SOIC 18072.50/2,500 INA270AIDR 296-21649-1-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 
INA168NA/250 INA168NACT-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 313° 2:51) 1.95 Current-Shunt Monitor... 2.00 1.60 1.20 
INA168NA/250 INA168NATR-ND. High-Side Current-Shunt Monitor 462.25/250 INA270AIDR 296-21649-2-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 
INA168QPWRQ1 296-17201-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 3.33 2.67 2.08 Current-Shunt Monitor... 2560.00/2,500 
INA168Q0PWRQ1 296-17201-2-ND High-Side Current-Shunt Monitor 3774.00/2,000 INA270AQDRQ1 296-23016-1-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 
INA169NA/250 INA169NA/250CT-ND | 2.7V-60V Current-Shunt Monitor* .....SOT-23-5 3.04 2.43 1.89 Current-Shunt Monitor... 2.38 1.90 1.43 
INA169NA/250 INA169NA/250TR-ND} 2.7V-60V Current-Shunt Monitor* 449.00/250 INA270AQDRQ1 296-23016-2-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 
INA169QPWRQ1 296-17202-1-ND | 2.7V-60V Current-Shunt Monitor. 3.26 261 2.03 Current-Shunt Monitor... 3040.00/2,500 
INA169QPWRQ1 296-17202-2-ND 2.7V-60V Current-Shunt Monitor. 3698.00/2,000 INA271AIDR 296-21650-1-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 
INA170EA/2K5 INA170EA/2KSCT-ND | Bidirectional Current-Shunt Monitor*...8-MSOP 2.84 feo ML ree Current-Shunt Monitor 2.00 1.60 1.20 
INA170EA/2K5 INA170EA/2K5TR-ND | Bidirectional Current-Shunt Monitor... 8-MSOP 3970.00/2,500 INA271AIDR 296-21650-2-ND | 20V Output, Unidirection 
INA193AIDBVT 296-17163-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 Current-Shunt Monitor... 2560.00/2,500 
INA193AIDBVT 296-17163-2-ND -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 INA271AQDRQ1 296-23017-1-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 
INA193AMDBVREP 296-22154-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 540 432 3.36 Current-Shunt Monitor... SOIC 238 1.90 1.43 
INA193AMDBVREP 296-22154-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 9072.00/3,000 INA271AQDRQ1 296-23017-2-ND | 20V Output, Unidirectional Measurement 
INA193AQDBVRQ1 296-21443-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 Current-Shunt Monitor... 3040.00/2,500 
INA193AQDBVRQ1 296-21443-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 INA321E/250 INA321ECT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 3.71 = = 
INA194AIDBVT 296-17164-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 INA321E/250 INA321ETR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 548.75/250 
INA194AIDBVT 296-17164-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor.... SOT-23-5 315.00/250 INA321E/2K5 296-14586-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp = = 
INA194AQDBVRQ1 296-22155-1-ND _| -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 INA321E/2K5 296-14586-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 4725.00/2,500 
INA194AQDBVRQ1 296-22155-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 INA321EA/2K5 296-19951-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 2.48 = => 
INA195AIDBVT 296-17165-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 INA321EA/2K5 296-19951-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 3465.00/2,500 
INA195AIDBVT 296-17165-2-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor.... SOT-23-5 315.00/250 INA321EA/250 INA321EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp 2.70 a 
INA195AQDBVRQ1 296-22156-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 «1.90 1.43 INA321EA/250 INA321EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 399.00/250 
INA195AQDBVRQ1 296-22156-2-ND__| -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 INA322EA/250 INA322EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 2.36 189 1.47 
INA196AIDBVT 296-17166-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 INA322EA/250 INA322EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp 349.25/250 
INA196AIDBVT 296-17166-2-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 INA326EA/2K5 INA326EA/2KSCT-ND | Precision, R/R I/O Instr. Amp. 4.05 3.24 2.52 
INA196AQDBVRQ1 296-22157-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 «1.90 1.43 INA326EA/2K5 INA326EA/2K5TR-ND| Precision, R/R 1/0 Instr. Amp. 5670.00/2,500 
INA196AQDBVRQ1 296-22157-2-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 INA326EA/250 296-15312-1-ND Precision, R/R 1/0 Instr. Amp.. 450 3.60 2.80 
INA197AIDBVT 296-17167-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25. 1.80 1.35 INA326EA/250 296-15312-2-ND Precision, R/R 1/0 Instr. Amp.. 665.00/250 
INA197AIDBVT 296-17167-2-ND —_ | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 INA327EA/2K5 INA827EA/2KSCT-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD. 439 351 2.73 
INA197AQDBVRQ1 296-22158-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 «1.90 1.43 INA327EA/2K5 INA827EA/2KSTR-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD. 6142.50/2,500 
INA197AQDBVRQ1 296-22158-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 INA327EA/250 296-15953-1-ND Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD. 484 3.87 3.01 
INA198AIDBVT 296-17168-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 INA327EA/250 296-15953-2-ND Prec., R/R I/O Instr. Amp with SD. 715.00/250 
INA198AIDBVT 296-17168-2-ND -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 INA330AIDGST 296-13861-1-ND Thermistor Signal Amp for Temperature 
INAT9BAQDBVRQ1 ‘| 296-22159-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 Contra... 3.83 3.06 2.38 
INA198AQDBVRQ1 296-22159-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 INA330AIDGST 296-13861-2-ND | Thermistor Signal Amp for Temperature 
INA200AIDGKR 296-21331-1-ND | High-Side Current-Shunt Monitor..........8-MSOP 2.25 1.80 1.35 Control ats 565.25/250 
INA200AIDGKR 296-21331-2-ND High-Side Current-Shunt Monitor . 8-MSOP 2880.00/2,500 INA331AIDGKT 296-12202-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 2.81 =. = 
INA201AIDGKR 296-21332-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor .8-MSOP 2.25 1.80 1.35 INA331AIDGKT 296-12202-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 415.75/250 
INA201AIDGKR 296-21332-2-ND | High-Side Current-Shunt Monitor......... 8-MSOP 2880.00/2,500 INA331IDGKT 296-12203-1-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp si = = 
INA202AID 296-23160-5-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 2.25 180 1.35 INA331IDGKT 296-12203-2-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp 548.75/250 
INA202AIDGKR 296-21333-1-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 225 180 1.35 INA332AIDGKT 296-12204-1-ND__| Low Power, CMOS Instr. Amp 238 1.90 1.43 
INA202AIDGKR 296-21333-2-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2880.00/2,500 INA332AIDGKT 296-12204-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 332.50/250 
INA203AIDGSR 296-21700-1-ND Unidirectional, Current-Shunt INA337AIDGKT 296-13453-1-ND Wide Temperature, Precision 
Monitor. ssh 28 225 esr Instrumentation Amplifier... 450 3.60 2.80 
INA203AIDGSR 296-21700-2-ND — | Unidirectional, Current-Shunt INA337AIDGKT 296-13453-2-ND | Wide Temperature, Precision 
Monitor... Ms 3937.50/2,500 Instrumentation Amplifier... 665.00/250 
INA204AIDGSR 296-21701-1-ND Unidirectional, Current-Shunt INA338AIDGST 296-13454-1-ND Wide Temperature, Precision 
Monitor............... 2Olere Oomleral Instr. Amp. with Shutdown............... 10-MSOP 4.84 3.87 3.01 
INA204AIDGSR 296-21701-2-ND Unidirectional, Current-Shunt INA338AIDGST 296-13454-2-ND Wide Temperature, Precision 
Monitor. on 3937.50/2,500 Instr. Amp. with Shutdow: 715.00/250 
INA205AIDGSR 296-21702-1-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp.. 16-SSOP 4.28 — _— 
Monitor. dete 2:81 225 1:75 INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SSOP 631.75/250 
INA205AIDGSR 296-21702-2-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2126E/250 INA2126ECT-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SSOP 5.56 — _ 
Monitor. oh 3937.50/2,500 INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SSOP 821.25/250 
INA206AID 296-20677-5-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2126P INA2126P-ND. Dual, Micropower Instr. Amp.. 16-Dip 4.82 — _ 
Monitor* 281225) 1275 INA2126PA INA2126PA-ND Dual, Micropower Instr. Amp... 16-Dip 3.65 _ _ 
INA206AIDGST 296-21739-1-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp... 16-SOIC 4.82 — _ 
Monitor............... Gul Sir 2.5 2196) INA2126UA INA2126UA-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SOIC 3.65 - - 
INA206AIDGST 296-21739-2-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2128U INA2128U-ND Dual, Low Power Instr. Am| 12.43 — _— 
Monitor oe 465.50/250 INA2128UA INA2128UA-ND Dual, Low Power Instr. Am, 9.32 _— — 
INA207AID 296-20720-5-ND —_| Unidirectional Measurement C INA2132U INA2132U-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 5.29 - - 
Shunt Monitor 5 2.0 ete2omenle fo INA2132UA INA2132UA-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 4.05 - — 
INA207AIDGSR 296-22160-1-ND | Unidirectional Measurement Cu INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Am, §.29 - - 
Shunt Monitor F 2.0 e2omenl ero) INA2133UA INA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Am 4.05 = — 
INA207AIDGSR 296-22160-2-ND | Unidirectional Measurement Cu INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 3.83 - - 
Shunt Monitor .... 3937.50/2,500 INA2134UA INA2134UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver... 3.83 _— - 
INA208AID 296-20721-5-ND Unidirectional, Curren INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver... 3.83 =— = 
Monitor. di 2.81 2.25 1.75 INA2137UA INA2137UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 3.83 = = 
INA208AIDGST 296-21740-1-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2141U INA2141U-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp. 14.41 =- =— 
Monitor. ess 3.15 252 1.96 INA2141UA INA2141UA-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp 8.95 - -— 
INA208AIDGST 296-21740-2-ND | Unidirectional, Current Shunt INA2143U INA2143U-ND Dual, High Speed Precision Gain=10 
Monitor... 465.50/250 Difference Amp.... iit 506 = 
INA208AIPWR 296-22958-1-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2143UA INA2143UA-ND Dual, High Speed Precision Gain=10 
Monitor............... 2.81 2.25 1.75 Difference Amp 14-SOIC = 3.83 = = 
INA208AIPWR 296-22958-2-ND Unidirectional, Current-Shunt INA2321EA/250 INA2321EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 4.39 =- = 
Monitor. 3188.00/2,000 INA2321EA/250 INA2321EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 648.50/250 
INA209AIPWR 296-21951-1-ND High Side i INA2322EA/250 INA2322EACT-ND __| Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 3.71. 2.97 2.31 
Current/Power Monito 7.00 560 4.73 INA2322EA/250 INA2322EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 548.75/250 
INA209AIPWR 296-21951-2-ND High Side Measurement, Bidirectional INA2331AIPWR INA2331AIPWRCT-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 4.05 = = 
Current/Power Monitor... 8750.00/2,000 INA2331AIPWR INA2331AIPWRTR-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp..... 14-TSSOP 5670.00/2,500 
INA210AIDCKT 296-23420-1-ND | 200V/V, Voltage Output Current- INA2331AIPWT 296-17647-1-ND Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 9 = = 
Shunt Monitor NEW!. 1.88 1.50 1.13 INA2331AIPWT 296-17647-2-ND Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP. 648.50/250 
INA210AIDCKT 296-23420-2-ND | 200V/V, Voltage Output Current- INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 3.04 2.43 1.89 
Shunt Monitor NEW! 262.50/250 INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp ..... 14-TSSOP 4252.50/2,500 
INA211AIDCKT 296-23585-1-ND —_| 500V/V, Voltage Output Current- 1S0121BG 296-12577-5-ND | 2500 VRMS Precision Isolation Amp 40-Dip 110.10 102.76 95.42 
Shunt Monitor NEWS... 1.88 1.50 1.13 1S0122JP 1S0122JP-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 15.71 = = 
INA211AIDCKT 296-23585-2-ND 500V/V, Voltage Output Current- 1S0122JU 1$0122JU-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC 15.71 _— —_— 
Shunt Monitor NEW! 262.50/250 1S0122P 1S0122P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 17.60 => — 
INA212AIDCKT 296-23586-1-ND 1000V/V, Voltage Output Current- 1S0122U 1$0122U-ND. Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC 17.60 — _ 
Shunt Monitor NEW! iets’ sta) Se} 1S0124P 1S0124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 12.01 _ _ 
INA212AIDCKT 296-23586-2-ND 1000V/V, Voltage Output Current- 1S0124U 1$0124U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC 12.01 _— _ 
Shunt Monitor NEWE. 262.50/250 LF347BD 296-7136-5-ND Quad WB JFET Op Amp 1:50) 120) 90 
INA213AIDCKT 296-23421-1-ND | SOV/V, Voltage Output Current- LF347D 296-7137-5-ND Quad WB JFET Op Amp . 68 5H 39 
Shunt Monitor NEW! 1.88 1.50 1.13 LF347DR 296-7137-1-ND Quad WB JFET Op Amp .. 57 43 83 
INA213AIDCKT 296-23421-2-ND | SOV/V, Voltage Output Current- LF347DR 296-7137-2-ND Quad WB JFET Op Amp . 465.00/2,500 
Shunt Monitor NEWS... 262.50/250 LF347N 296-7138-5-ND Quad WB JFET Op Amp .. 68 oll 39 
INA214AIDCKT 296-23422-1-ND 100V/V, Voltage Output Current- LF353D 296-1384-5-ND Dual JFET Op Amp 50 AL 28 
Shunt Monitor NEW!. We es) ak * RoHS Compliant (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Tal: Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LF353DR 296-14587-1-ND | Dual JFET Op Amp 50. 41 28 LM2902KAVMPWREP |296-21230-1-ND | Quad Op Amp.. -14-TSSOP 1.50 1.20 90 
LF353DR 296-14587-2-ND | Dual JFET Op Amp 327.50/2,500 LM2902KAVMPWREP | 296-21230-2-ND | Quad Op Am .14-TSSOP 1560.00/2,000 
LF353P 296-7139-5-ND | Dual JFET Op Amp i 50 At 28 LM2902KAVQDR 296-17253-1-ND | Quad Op Am| 14-SOIC 523980 
LF411CD 296-12846-5-ND | High Speed JFET Op Amp. 8-SOIC 105 88 70 LM2902KAVQDR 296-17253-2-ND | Quad Op Am| 14-SOIC 422.50/2,500 
LF412CD 296-7140-5-ND __| Dual JFET Op Amp... 97 7355 LM2902KAVODRQ1 _| 296-18439-1-ND__| Quad Op Amp... 14-SOIC_ 60.4534 
LF4T2CDR 296-14588-1-ND | Dual JFET Op Amp ee ee TM2902KAVODRO1 | 296-18439-2-ND | Quad Op Amp.. T4-SOIC 787.50/2,500 
LF412CDR 296-14588-2-ND | Dual JFET Op Amp 787.50/2,500 LM2902KAVQPWREP | 296-22164-1-ND | Quad Op Am .14-TSSOP 9680 
LF412CP 296-7141-5-ND | Dual JFET Op Amp 114 (9576 LM2902KAVQPWREP | 296-22164-2-ND | Quad Op Am .14-TSSOP 852.00/2,000 
LM124DR 296-16907-1-ND | Quad Op Amp. 92 69 52 LM2902KAVQPWRG4 | 296-23073-1-ND | Quad Op Am 14-TSSOP 5239 
LM124DR 296-16907-2-ND _| Quad Op Amp. 747.50/2,500 LM2902KAVOPWRG4_ | 296-23073-2-ND__| Quad Op Amp... .14-TSSOP 346.00/2,000 
TM224AD 296-7029-5-ND | Quad Op Amp. 60 45 34 LM2902KAVOPWRQ1 | 296-23358-1-ND | Quad Op Amp NEW! 14-TSSOP 6045S 
LM224ADR 296-7029-1-ND | Quad Op Amp. 50 41 28 LM2902KAVQPWRQ1 | 296-23358-2-ND | Quad Op Amp NEW! .14-TSSOP 400.00/2,000 
LM224ADR 296-7029-2-ND | Quad Op Amp. 327.50/2,500 Soe Be Bee ND fine op AM a oy a 
LM224DR 296-12847-1-ND | Quad Op Amp. TAT OBInN26 -18441-5- uad Op Am| : : . 
LM224DR 296-12847-2-ND _| Quad Op Amp. 305.00/2,500 LM2902KNSR 296-18442-1-ND__ | Quad Op Am| 55 44 33 
LM224KADR 296-18433-1-ND | Quad Op Amp. 54 a LM2902KNSR 296-18442-2-ND | Quad Op Am 308.00/2,000 
LM224KADR 296-18433-2-ND | Quad Op Amp. 440.00/2,500 LM2902KPWR 296-18443-1-ND | Quad Op Amy . 55 A483 
LM224KAN 296-18434-5-ND | Quad Op Amp. 5A Anat LM2902KPWR 296-18443-2-ND | Quad Op Am .14-TSSOP 308.00/2,000 
LM224KDR 296-18435-1-ND | Quad Op Amp. 54 eat LM2902KVQDR 296-17396-1-ND | Quad Op Am 14-SOIC 52 39 30 
LM224KDR 296-18435-2-ND | Quad Op Ain, 440.00/2,500 LM2902KVQDR 296-17396-2-ND | Quad Op Am| 14-SOIC 422.50/2,500 
LM204KN 96-18436-5-ND | Quad Op Amo. a A St LM2902KVODRQ1 296-17027-1-ND | Quad Op Am| 14-S0IC 56D 
LMD04N 996-7030-5.ND | Quad Op Amp. 1D ee LM2902KVODRO1 | 296-17027-2-ND | Quad Op Ami 44-SOIC 455.00/2,500 
LM236D-2-5 296-7031-5-ND —_| 2.5V Integrated Reference Circuit 1.25 1.00 75 LM2902KVQPWRQ1 | 296-17714-1-ND | Quad Op Am 14-TSSOP 564282 
LM248D 296-6622-5-ND | Quad Op Amp. ‘90 .75 60 oe ali oe ee ND ple op i vas S aes 
LM248N 296-6623-5-ND __| Quad Op Amp. 90.75 60 aos Uso uad’ Op Am| ~14-DIp a ‘ : 
LM258ADGKR 206-17216-1-ND | Dual OF A 729540075 LM2902PWR 296-6600-1-ND | Quad Op Am| 14-TSSOP 478 
LM258ADGKR 296-17216-2-ND | Dual Op Amp.. 845 00/2,500 LM2902PWR 296-6600-2-ND | Quad Op Am| .14-TSSOP 262.00/2,000 
LM258ADR 296-15169-1-ND | Dual Op Am 75 63 50 LM29020DRQ1 296-16814-1-ND | Quad Op Am) 14-SOIC 48 = 3627 
Wr, [aesueei [Ould tn wgpeosiy | torino, —_[seaicay | han itis 7 
PMCS BAMOREE Be _ Dau et LM29020PWRQ1 296-16908-2-ND Guad Op anh “TTSSOP 422,070,000 
I MIZSHAMD AER peoieoemm| Dual i Amp: acon LM2904AVQDRO1 —| 296-18445-1-ND | Dual General Purpose Op Am : 60 45.34 
LM258DGKR 296-17217-1-ND | Dual Op Am @ un ae LM2904AVQDRQ1 296-18445-2-ND | Dual General Purpose Op Am 487.50/2,500 
e 9. ig i / LM2904AVQPWRG4 296-22007-1-ND Dual General Purpose Op Amp 52 ak) 280) 
LM258DGKR 296-17217-2-ND | Dual Op Am| 405.00/2,500 
} LM2904AVQPWRG4 | 296-22007-2-ND__| Dual General Purpose Op Am 346.00/2,000 
LM258DR 296-14591-1-ND | Dual Op Am| LRN BS 
LM2904AVQPWRQ1 296-17791-1-ND Dual General Purpose Op Am 60 45 (34 
TM258DR 296-14591-2-ND | Dual Op Am| 280.00/2,500 
Les 29628056.) | Dual O an oo eae | Rea Re ae) 
LM293ADGKR 296-17218-1-ND Dual Differential Comparator. 60 48 «36 é : z 
z io 5 : i LM2904DGKR 296-17931-1-ND | Dual General Purpose Op Am, 50 40 30 
LM293ADGKR 296-17218-2-ND Dual Differential Comparator. 8-MSOP 405.00/2,500 
5 on i 4 LM2904DGKR 296-17931-2-ND | Dual General Purpose Op Am 337.50/2,500 
LM293DGKR 296-17219-1-ND Dual Differential Comparator. 8-VSSOP 255) 44 33 LM2504DR 796-14596-1-ND Duar iF ODA B 35 m7 
LM293DGKR 296-17219-2-ND _| Dual Differential Comparator. 8-VSSOP 372.50/2,500 LM>904DR Pee ESSE MIGMIE| Dial Gonstal Pursose OF Am 97 50/9.560 
LM318D 296-9538-5-ND —_| Single High Speed Op Amp 8-SOIC 1.20 1.00 .80 LM2904P 96-9598-5-ND __| Dual General purpose Op ‘Ai ‘Qo aa 
LM318P 296-9539-5-ND —_| Single High Speed Op Amp 8-Dip 1.20 1.00 80 LM2904PWR 296-9529-1-ND —_| Dual General Purpose Op Am 47° 3826 
LM324AD 296-9540-5-ND Quad General Purpose Op Amp 50 AL 28 x foi 3 . 7 
LM2904PWR 296-9529-2-ND Dual General Purpose Op Am| 260.00/2,000 
LM324ADR 296-9540-1-ND Quad General Purpose Op Amp -50 AL .28 LM29040DR07 796-15184-1-ND Dual G TP OpA 7 36 7 
LM3244DR 296-9540;2:ND 9] Quad General Purpose Op Amp $27:50/2,500 LM2904QDRQ1 296-15184-2-ND | Dual General Purpose Op Am “ 390.00/2,500 
LM324ADBR 296-9541-1-ND Quad General Purpose Op Amp 48 eo Pil . 4 ya 
LM29040PWRQ1 296-18446-1-ND Dual General Purpose Op Am 48 ee 2 
LM324ADBR 296-9541-2-ND Quad General Purpose Op Amp 320.00/2,000 = on 
LM2904QPWRQ1 296-18446-2-ND | Dual General Purpose Op Am 320.00/2,000 
LM324AN 296-9542-5-ND Quad General Purpose Op Amp 44 robe eee en 
LM2904VQDRQ1 296-17099-1-ND Dual General Purpose Op Am 56 PAZ eon, 
LM324ANSR eooi Decale Ommam Quad General Purpose Op Amp ay) 3) LM2904VODRQ1 296-17099-2-ND | Dual General Purpose Op Amp 7755.00/2,500 
LM324ANSR 296-9543-2-ND Quad General Purpose Op Amp 280.00/2,000 - al or keae 
LM2904vVQPWRQ1 296-19590-1-ND Dual General Purpose Op Am 56 tae, 202! 
LM324APWR 296-9544-1-ND Quad General Purpose Op Amp 50 AL .28 ae ry 
LM2904VQPWRQ1 296-19590-2-ND | Dual General Purpose Op Am 372.00/2,000 
LM324APWR 296-9544-2-ND Quad General Purpose Op Amp 278.00/2,000 LM3900D 296-9564-5-ND Quad Op Amp. 96 80 64 
LM324D 296-1390-5-ND Quad General Purpose Op Amp AB I: ea LM3900DR 296-14604-1-ND Quad Op Amp. ‘96 80 64 
LM324DR 296-14597-1-ND Quad General Purpose Op Amp 48 FOO me TM39000R 796-14604-2-ND Quad Op Am = - T040.0072 500 
LM324DR 296-14597-2-ND Quad General Purpose Op Amp 315.00/2,500 LM3900N 296-9565-5-ND Quad Op AME 96 "30. 64 
LM324KADR 296-18447-1-ND Quad General Purpose Op Amp 53 42.32 LMV321IDBVR 296-9567-1-ND Low Voltage RR Op Am ‘48 ‘37.208 
LM324KADR 296-18447-2-ND Quad General Purpose Op Amp 355.00/2,500 LMV321IDBVR 296-9567-2-ND Low Voltage R/R Op Am} 471.00/3,000 
LM324KAN 296-17882-5-ND | Quad General Purpose Op Amp 53 42 32 LMV321IDBVRQ1 296-20922-1-ND _| Low Voltage R/R Op Am} 80 60 45 
LM324KANSR 296-18448-1-ND_| Quad General Purpose Op Amp 5342 _.32 [M321 IDBVROT 296-20922-2-ND | Low Voltage R/R Op Ami 780.00/3,000 
LM324KANSR 296-18448-2-ND Quad General Purpose Op Amp 294.00/2,000 LMV321IDCKR 296-9568-1-ND Low Voltage B/R Op Am} 48 ‘37 «08 
LM324KAPWR 296-18449-1-ND | Quad General Purpose Op Amp #59) 42° 32 LMV321IDCKR 296-9568-2-ND Low Voltage R/R Op Ami “~~ 471.00/3,000 
LM324KAPWR 296-18449-2-ND Quad General Purpose Op Amp 294.00/2,000 LMV321QDBVRQ1 296-20923-1-ND Low Voltage R/R Op Am| 84 ‘63.48 
LM324KDR 296-18450-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 50, 40 30 LMV321QDBVRQ1 296-20923-2-ND | Low Voltage R/R Op Am 819.00/3,000 
LM324KDR 296-18450-2-ND Quad General Purpose Op Amp 337.50/2,500 LMV3241D 296-9569-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 7 37 = 8 
LM324KN 296-18451-5-ND | Quad General Purpose Op Amp 50 40.30 LMV3241DR 296-9569-1-ND —_| Quad Low Voltage R/R Op Amp. 48 37 «28 
LM324KNSR 296-18452-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 50 40 30 LMV3241DR 296-9569-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 392.50/2,500 
LM324KNSR 296-18452-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 280.00/2,000 LMV3241DRQ1 296-18458-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 107) E731) 1155 
LM324KPWR 296-18453-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 50. 40 30 LMV3241DRQ1 296-18458-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp. 787.50/2,500 
LM324KPWR 296-18453-2-ND__| Quad General Purpose Op Amp 280.00/2,000 LMV324IPWR 296-9570-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.........14-1SSOP 48 +©«37+~«28 
LM324N 296-1391-5-ND | Quad General Purpose Op Amp 425349925 LMV324IPWR 296-9570-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp..........14-TSSOP 322.00/2,000 
LM324PWR 296-9545-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 0c ec8. LMV3240DR 296-17467-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIC 96 72 54 
LM324PWR 296-9545-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 278.00/2,000 LMV324QDR 296-17467-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIC 780.00/2,500 
LM348D 296-9552-5-ND_—_| Quad General Purpose Op Amp 45) 36) 27) LMV324QDRQ1 296-19470-1-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIC 97-7355 
LM348DR 296-14600-1-ND__| Quad General Purpose Op Amp S142 29 LMV3240DRQ1 296-19470-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 74-S0IC 787.50/2,500 
LM348DR 296-14600-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 335.00/2,500 LMV324QPWR 296-17468-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp......... 14-TSSOP 96 72 54 
LM358AD 296-9553-5-ND_—_| Dual Op Amp.. 51 4129 LMV324QPWR 296-17468-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.........14-TSSOP 638.00/2,000 
LM358ADGKR 296-18455-1-ND | Dual Op Am| 50 40 30 LMV324QPWRQ1 296-19542-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.........14-TSSOP 97.7355 
LM358ADGKR 296-18455-2-ND | Dual Op Am| 337.50/2,500 LMV324QPWRQ1 296-19542-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp.........14-TSSOP 644.00/2,000 
LM358ADR 296-14601-1-ND | Dual Op Amy Oe LMV324SIDR 296-15361-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 16-S0OIC 0.96 72Ss« 
LM358ADR 296-14601-2-ND | Dual Op Am| 332.50/2,500 LMV324SIDR 296-15361-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 16-SOIC 780.00/2,500 
LM358AP 296-9554-5-ND —_| Dual Op Am| CON LMV324SIPWR 296-15362-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.........16-TSSOP 96 72 54 
LM358APWR 296-18456-1-ND | Dual Op Am| 50 40.30 LMV324SIPWR 296-15362-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp......... 16-TSSOP 638.00/2,000 
LM358APWR 296-18456-2-ND | Dual Op Am| 280.00/2,000 LMV341IDBVR 296-17843-1-ND _| Single R/R Out CMOS Op Amp 80.60 45 
LM358D 296-1014-5-ND Dual Op Am A436 25 LMV341IDBVR 296-17843-2-ND | Single R/R Out CMOS Op Am| 780.00/3,000 
LM358DGKR 296-18457-1-ND | Dual Op Ami 50 40.30 LMV341IDCKR 296-17359-1-ND | Single R/R Out CMOS Op Am 80 60 45 
LM358DGKR 296-18457-2-ND | Dual Op Am| 337.50/2,500 LMV341IDCKR 296-17359-2-ND | Single R/R Out CMOS Op Am 780.00/3,000 
LM358DR 296-1014-1-ND —_| Dual Op Amp.. 44 36025 LMV342IDGKR 296-22012-1-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp. 75 63 50 
LM358DR 296-1014-2-ND —_| Dual Op Amp.. 285.00/2,500 LMV342IDGKR 296-22012-2-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp. 812.50/2,500 
LM358P 296-1395-5-ND 250428. LMV3421DR 296-20924-1-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp .. 88 66 50 
LM358PSR 296-1396-1-ND 45.3627 LMV342IDR 296-20924-2-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp. 715.00/2,500 
LM358PSR 296-1396-2-ND 252.00/2,000 LMV3441DR 296-20925-1-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp NTSe Gin 50) 
LM358PWR 296-9555-1-ND 60 Ai 88 LMV344IDR 296-20925-2-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp 812.50/2,500 
LM358PWR 296-9555-2-ND 278.00/2,000 LMV344IPWR 296-18596-1-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp .14-TSSOP_ 756350 
LM392DGKR 296-20644-1-ND p -8-MSOP 1.29 1.08.86 LMV344IPWR 296-18596-2-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp -14-TSSOP 666.00/2,000 
LM392DGKR 296-20644-2-ND | LP Op Amp and Voltage Comparator... 8-MSOP 1397.50/2,500 LMV358IDDUR 296-16705-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 80 60 45 
LM392DR 296-20853-1-ND | LP Op Amp and Voltage Comparator 1144 9576 LMV358IDDUR 296-16705-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 780.00/3,000 
LM392DR 296-20853-2-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 1235.00/2,500 LMV358IDGKR 296-13455-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 88 266) 9200) 
LM392P 296-20854-5-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 1.14 95 .76 LMV358IDGKR 296-13455-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp.. 715.00/2,500 
LM2900DR 296-9525-1-ND___| Quad Op Amp. 50 40.30 LMV358IDR 296-9571-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp... 64 (ABCO8G 
LM2900DR 296-9525-2-ND | Quad Op Amp. 337.50/2,500 LMV358IDR 296-9571-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 520.00/2,500 
LM2900N 296-9526-5-ND | Quad Op Amp. Mh 386 LMV358IDRQ1 296-17648-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 88 66 50 
LM2902D 296-6598-5-ND | Quad Op Amp. : ees LMV358IDRQ1 296-17648-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 715.00/2,500 
LM2902DR 296-14594-1-ND | Quad Op Amp. 14-5010 47 8927 LMV358IPWR 296-9572-1-ND __| Dual Low Voltage R/R Op Amp... 88 66 50 
LM2902DR 296-14594-2-ND | Quad Op Amp. 14-SOIC 310.00/2,500 (Continued) 
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iRoom DigioReel° AMPLIFIERS (Continued) 
Toll Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
LMV358IPWR 296-9572-2-ND __| Dual Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 [P2904DR 296-20932-1-ND | Ultra Low Power, Dual Op Amp . 114 95 «76 
LMV358QDDUR 296-17469-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 LP2904DR 296-20932-2-ND | Ultra Low Power, Dual Op Amp . 1235.00/2,500 
LMV358QDDUR 296-17469-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 1014.00/3,000 LPV321DBVR 296-17715-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp. 92 69 52 
LMV358QDGKR 296-17470-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 LPV321DBVR 296-17715-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp .. SOT-23-5 897.00/3,000 
LMV358QDGKR 296-17470-2-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 LPV321DCKR 296-17716-1-ND _| Low Volt., Low Power, R/R Op Amp.......SC70-5 _—.92,——69—«52 
LMV3580DR 296-17471-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 9672 ~(CA LPV321DCKR 296-17716-2-ND _ | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp 897.00/3,000 
LMV3580DR 296-17471-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 LPV321IDBVR 296-17717-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp. 78 65 52 
LMV358QPWR 296-17472-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 LPV321IDBVR 296-17717-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp. 1014.00/3,000 
LMV358QPWR 296-17472-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 638.00/2,000 LPV321IDCKR 296-17718-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp. 78 65 52 
LMV3580PWRQ1 296-22619-1-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 92 69 | 52 LPV321IDCKR 296-17718-2-ND _ | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp. 1014.00/3,000 
MV3580PWROT 296-22619-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 612.00/2,000 LPV324DR 296-16815-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp... 0 7 60 
LMV710IDBVR 296-17853-1-ND | Low Power R/R I/O Op Amp. O78 62 LPV324DR 296-16815-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 975.00/2,500 
LMV710IDBVR 296-17853-2-ND | Low Power R/R I/O Op Amp. 1209.00/3,000 LPV324IDR 296-16732-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 1.36 1.02.7 
LMV7101DCKR 296-17854-1-ND | Low Power R/R /0 Op Amp . 93 78 62 LPV324IDR 296-16732-2-ND —_| Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 1105.00/2,500 
LMV710IDCKR 296-17854-2-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp. 1209.00/3,000 LPV324IPWR 296-16731-1-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp.......14-TSSOP 1.02 85 68 
LMV711IDBVR 296-18000-1-ND __| Single, Low Power, R/R /0 Op Amp 3 78 62 LPV3241PWR 296-16731-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp.......14-TSSOP 904.00/2,000 
LMV711IDBVR 296-18000-2-ND | Single, Low Power, R/R I/O Op Amp 1209.00/3,000 LPV324PWR 296-16816-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp.......14-TSSOP 90.7560 
LMV711IDCKR 296-18001-1-ND | Single, Low Power, R/R I/O Op Amp 93 «#478 62 LPV324PWR 296-16816-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp.......14-TSSOP 798.00/2,000 
LMV711IDCKR 296-18001-2-ND | Single, Low Power, R/R I/O Op Amp 4209.00/3,000 LPV358DDUR 296-17719-1-ND | Dual, Low Voltage, Low Power, R/R 
LMV712IDGSR 296-20926-1-ND —_| Low Power, Low Noise, High Output, Op Amp... 8-VSSOP_ 756350 
R/R In/Out Dual Op Amp..... 1.29. 1.08 .86 LPV358DDUR 296-17719-2-ND Dual, Low Voltage, Tow Power, R/R 
LMV712IDGSR 296-20926-2-ND | Low Power, Low Noise, High Output, Op Amp... 975.00/3,000 
P/R In/Out Dual Op AMP......ssss-senee 10-MSOP 1397.50/2,500 LPV358DGKR 296-17761-1-ND | Dual, Low Voltage, Low Power R/R 
EMN7ASIDBYR poe a cow Bower A/F InyQut 102 85 68 LPV358DGKR 296-17761-2-ND ae nen Voltage, Low Power R/R cece 
p Amp J : 4 
LMV715IDBVR 296-20927-2-ND | Single Low Power, Op Amp ... 812.50/2,500 
Op Amp SOT-23-6 1326.00/3,000 LPV358DR 296-17720-1-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R/R 
TMV715IDCKR 296-20926-1-ND | Single Low Power, R/R In/Out Op Amp..SC70-6. 1.02 85 68 Op Amp ... 75 63 50 
LMV715IDCKR 296-20928-2-ND —_| Single Low Power, R/R In/Out Op Amp...SC70-6 1326.00/3,000 LPV358DR 296-17720-2-ND | Dual, Low Voltage, Low Power, R/R 
LMV821DBVR 296-18459-1-ND | Single, Low Voltage, SOT-23-5 96 72 54 Op Amp... 812.50/2,500 
LMV821DBVR 296-18459-2-ND | Single, Low Voltage, SOT-23-5 936.00/3,000 LPV358IDDUR 296-17721-1-ND | Dual, Low Voltage, Low Power, R/R 
LMV821DCKR 296-18460-1-ND __| Single, Low Voltage, 96 72 54 Op Amp 847056 
LIMV821DCKR 296-18460-2-ND Single, Low Voltage, 936.00/3,000 LPV358IDDUR 296-17721-2-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R/R 
LMV821IDBVR 296-18461-1-ND | Single, Low Voltage, 90 75 60 Op Amp ... 1092.00/3,000 
LMV821IDBVR 296-18461-2-ND | Single, Low Voltage, 1170.00/3,000 LPV358IDGKR 296-17762-1-ND oon ei Voltage, Low Power R/R eee 
LMV821IDCKR 296-18462-1-ND _| Single, Low Voltage, 90 75 60 : / : 
LMV821IDCKR 296-18462-2-ND _| Single, Low Voltage, 1170.00/3,000 LPV358IDGKR 296-17762-2-ND Pua nN Voltage, Low Power P/R arqamaean 
IMV822DGKR 296-17406-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 ally me 
LMV822DGKR 296-17406-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 LPV358IDR 296-17722-1-ND Ba ieee Voltage, Low Power, B/R oh eee 
LMV822DR 296-18463-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 : : ; 
LMV822DR 296-18463-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 LPV358IDR 296-17722-2-ND ey ra Voltage, Low Power, R/R mGaMASIT 
ENWE22IDGKF: eoGalizat ZalNDMaM| Dual Low Voltage R/R Op Amp gs LT1013AMDREP 296-22178-1-ND _| Dual Precision Op Amp. 2.25 180 1.40 
TMV8221DGKR 296-17407-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 7040.0072,500 
LMV8221DR 296-18464-1-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 ae ee see ee ND Pua ea op md : seen, 
LMV822IDR 296-18464-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 EMOL3GP PoRenGarenD Dial Pectin op An Aa) a 
LMV824DGVR 296-17522-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 102 85 6 eTIO130D poet SSRN _ Prcilen op aa OD a 
LMV824DGVR 296-17522-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp 904.00/2,000 ir GiaDbe PAM Oiler ote Os ane oe 
TMV824DR 296-18465-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 THOIaDDR Pe EEE ual Precis i ‘ p-. SETH 
LMV824DR 296-18465-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 ETIO13DIDR SRB st Dial Preckion op An ay) Ri 
LMV824IDGVR 296-17523-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.29 1.08  .86 ETIOISDIDR poetooRsDiNG _ Brcilcn op aa  942.50/2.500 
LMV824IDGVR 296-17523-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1144.00/2,000 rrot3DIP pa ater Dial Precicion on An ema ciatos 
LMV8241DR 296-18466-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.23 1.03 82 Her ecsouep ai 3 : ; 
LT1013DP 296-7045-5-ND Dual Precision Op Am, Ube ives ERI 
CMV8241DR 296-18466-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 7332.50/2,500 TTIOTaMDREP ee ea Fo Precision On A ea 
LMV824IPWR 296-18467-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.23 1.03  .82 UanE reels Spi 3 ; : 
LMVAaDAIPWR 996-18467-2.ND | 0 LT1013MDREP 296-22179-2-ND | Dual Precision Op Am 3150.00/2,500 
eae uad Low Voltage R/R Op Amp 1930;00/2, 000) LT1014CN 296-14616-5-ND | Quad Precision Op Amp 347 2.78 2.16 
LMV824PWR 296-18468-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 i ; : ; : 
LT1014DIDW 296-7046-5-ND | Quad Precision Op Amp. 16-SOIG 3.71 297 2.31 
EMVEQHEWR eORalEsSs2 NOM) Quad Low Voltage R/R Op Amp eS 20021000 LT1014DIDWR 296-21994-1-ND _| Quad Precision Op Amp 16-SOIC 4.95 3.96 3.08 
LMV93TIDBVR 296-18469-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 78 +65 52 = : : : : 
eae LT1014DIDWR 296-21994-2-ND | Quad Precision Op Amp. 16-SOIC 5610.00/2,000 
LMV931IDBVR 296-18469-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 1014.00/3,000 i : 
LT1014DIN 296-15322-5-ND Quad Precision Op Amp.. 14-Dip 495 3.96 3.08 
LMV931IDCKR 296-17996-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 78 65 52 iS) H 
re 9. LT1014DN 296-7047-5-ND Quad Precision Op Amp. 14-Dip 428 342 2.66 
LMV931IDCKR 296-17996-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 1014.00/3,000 Amp... 
LT1030CDR 296-14617-1-ND | Quad Low Power Line Driver . 14-SOIG 2.00 1.60 1.20 
LMV9S1QDBVRG1 | 286s19312e1-NDE | 1.8V R/R In/Out Op Amp A025 e08 LT1030CDR 296-14617-2-ND | Quad Low Power Line Driver . 2560.00/2,500 
TMV93TQDBVRQt 296-19312-2-ND | 1.8V AIR In/Out Op Amp 7326.00/3,000 : 
MC1458D 296-9601-5-ND Dual General Purpose Op Am £55 44° 33 
LMVE32IDGKR 200517910-1-ND) | 1.8V Dual Op Amo .. 296 e004 MC1458DR 296-14622-1-ND | Dual General Purpose Op Am 40 33 22 
LMV932IDGKR 296-17910-2-ND | 1.8V Dual Op Amp 1040.00/2,500 ACen : ‘ : 
MC1458DR 296-14622-2-ND Dual General Purpose Op Am: 260.00/2,500 
LMV932IDR 296-17911-1-ND | 1.8V Dual Op Amp 84 70-98 Mc1458P 296-1403-5-ND | Dual General Purpose Op Am 40 33 22 
LMV9321DR 296-17911-2-ND | 1.8V Dual Op Amp 910.00/2,500 ae erate ; ; : 
i MC3303D 296-7033-5-ND __| Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. 76 57 43 
Tee pope DeeeaieN am) |. 8Y Quad Op Amp On ee 20) MC3303N 296-7034-5-ND | Quad LP Op Amp, ~40°C to 85°C 76 57 43 
eae -8V Quad Op Amp (300° 00/2.500) MC3303PWR 296-11661-1-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C... 14-TSSOP 76 «5743 
LMV934IPWR 296-20930-1-ND | 1.8V Quad Op Amp 1.20 1.00 .80 ert ‘ : ; ‘ 
DMvasdiEWR SSRN 1-84 Quad OA ‘ORMER DARD MC3303PWR 296-11661-2-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C....... 14-TSSOP 506.00/2,000 
UMVORTIDEVR PEPE ORINGMML 1.BY BUR In/Out Oo Anne wah Bee MC3403D 296-7035-5-ND —_| Quad Low Power GP Op Amp ds dif 25) 
shah Aaah utOp Amp wi 501.23-6 HCCC MC3403DR 296-14623-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp 76 57 43 
TMAvaRIDEVR PCEE HO IMOMNIMA TAY F/R In/Oah Oo Anas ait : : : MC3403DR 296-14623-2-ND | Quad Low Power GP Op Amp 617.50/2,500 
-18470-2-| Sti ae ut Op Amp wit Sosa NCTM MC3403N 296-1406-5-ND | Quad Low Power GP Op Amp 6 of 8 
“es H00/Si MC3403NSR 296-1407-1-ND —_| Quad Low Power GP Op Amp 76 57 43 
LMV981IDCKR 296-18471-1-ND SY BA vOut Op Amp with Ge mahal MC3403NSR 296-1407-2-ND | Quad Low Power GP Op Amp 506.00/2,000 
: / : MC3403PWR 296-7036-1-ND _| Quad Low Power GP Op Amp oF 
LMVS81IDCKR 2O618471-2-ND)S) 1.8V RMR In/Out Op Amp with MC3403PWR 296-7036-2-ND | Quad Low Power GP Op Amp 506.00/2,000 
Shutdown... 1248100/8,000 MC3487D 296-7039-5-ND —_| Quad Differential Line Drive 75 63 50 
tives aay ry on mp wath ah th ve nm i a anne MC33078DGKR 296-17855-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp 78 65 52 
u 2035-2. -8V Op Amp wit 5.00/3, MC33078DGKR 296-17855-2-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp 845.00/2,500 
LMV982IDGSR 296-17949-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 108 90 72 MC33078DR 296-17723-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp... 80 60 45 
LMv982IDGSR 296-17949-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp........ 1170.00/2,500 MC33078DR 296-17723-2-ND _ | Dual High Speed Low Noise Op Amp..... 650.00/2,500 
LOG100JP LOG100JP-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp .....14-Dip 141.92 132.46 123.00 Mc33078MDREP 296-22183-1-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 193 154 1.16 
LOG101AID 296-12850-5-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp....8-SOIC 11.58 — = MC33078MDREP 296-22183-2-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 2465.00/2,500 
LOG102AID LOG102AID-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp..14-SOIC 12.08 a = MC33078P 296-17724-5-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 96 72 54 
LOG104AID 296-12851-5-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp ....8-SOIC 11.58 = = MPA4609IPFBT 296-16678-1-ND Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed 
LOG112AID 296-13456-5-ND Precision Logarithmic and Log Ratio Amp High Gain Preamp 910 7.28 6.15 
with On Chip 2.6 Volt, Reference... 14-SOIC ERIS: Css MPAAGOSIPFBT 296-16678-2-ND | Quad, Diff. /0 2x1 Multiplexed 
LOGTI4AIRGVT 296-21666-1-ND | Precision Logarithmic Amp 16-OFN 14.49 13.05 11.58 High Gain Preamp... 4478.75/250 
LOG114AIRGVT 296-21666-2-ND Precision Logarithmic Am 16-QFN 2773.25/250 NE5532ADR 296-13621-1-ND Dual Low Noise Op Amp 48 37) 28 
LOG2112AIDW 296-13815-5-ND Precision Logarithmic Am: .16-SOIC 17.03 _ _ NE5532ADR 996-13621-2-ND Dual Low Noise Op Amp 392.50/2,500 
LP324DR 296-17953-1-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp .14-SOIC 60 45 34 NE5532AP 296-7040-5-ND Dual Low Noise Op Amp 79 60 45 
LP324DR 296-17953-2-ND _| Ultra Low Power, Quad Op Amp...........14-SOIC 487.50/2,500 NES532APSR 296-13103-1-ND | Dual Low Noise Op Amp "84.7056 
LP324N 296-17954-5-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp ... 60 45 34 NE5532APSR 296-13103-2-ND —_| Dual Low Noise Op Amp 744.00/2,000 
LP324PWR 296-17955-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 2. 54 41 NE5532DR 296-13622-1-ND Dual Low Noise Op Amp 80 60 3.45 
LP324PWR 296-17955-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 478.00/2,000 NE5532DR 296-13622-2-ND Dual Low Noise Op Amp 650.00/2,500 
LP358DR 296-20934-1-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 60 45 34 NE5532P. 296-1410-5-ND Dual Low Noise Op Amp 57 A3 33 
LP358DR 296-20934-2-ND__| Ultra Low Power, Dual Op Amp 487.50/2,500 NE5532PSR 296-12641-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 60 .45 
LP2902DR 296-17950-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 92 69 52 NE5532PSR 296-12641-2-ND Dual Low Noise Op Amp 532.00/2,000 
LP2902DR 296-17950-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 747.50/2,500 NE5534ADR 296-16943-1-ND Low Noise HS Audio Op Amp 1.14 295) 276 
LP2902N 296-17951-5-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp 92 69 52 NE5534ADR 296-16943-2-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 1235,00/2,500 
LP2902PWR 296-17952-1-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp 78 65 52 NE5534AP 296-7042-5-ND __| Low Noise HS Audio Op Amp 144 95 6 
LP2902PWR 296-17952-2-ND _| Ultra Low Power, Quad Op Amp .. 692.00/2,000 (Continued) 
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EXAS igi c AMPLIFIERS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel ul ) 
Lee Digi-Key Price Each ile Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
NE5534D 296-14346-5-ND | Low Noise HS Audio Op Amp .. 96 80 64 OPA244NA/250 OPA244NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 199.50/250 
NE5534P 296-7043-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp a 96 80 © 64 OPA244PA OPA244PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 1.30 = = 
ONET1101LRGET 296-23314-1-ND | 11.3Gbps Laser Drivel 24-VOFN 20.63 19.25 17.88 OPA244UA OPA244UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 130 — — 
ONET1101LRGET 296-23314-2-ND | 11.3Gbps Laser Drivel 24-VQFN 4382.75/250 OPA251PA OPA251PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 259 — — 
ONET1191PRGTT 296-20765-1-ND__| 11.3Gbps Limiting Amp 16-QFN 9.00 810 7.19 OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 259 — — 
ONET1191PRGTT 296-20765-2-ND | 11.3Gbps Limiting Amp 16-QFN 1721.25/250 OPA277P OPA277P-ND High Precision Op Amp... 450 3.60 2.80 
ONET1191VRGPT 296-20681-1-ND | 11.3Gbps Differential VCSEL Driver.......20-QFN 10.66 9.60 8.52 OPA277PA OPA277PA-ND High Precision Op Am| 203 1.62 1.22 
ONET1191VRGPT 296-20681-2-ND | 11.3Gbps Differential VCSEL Driver........20-QFN 2040.00/250 OPA277U OPA277U-ND High Precision Op Am| 450 3.60 2.80 
ONET2511TAY 296-17427-ND 2.5Gbps Transimpedance Amp, Bare-Die — 650 520 439 OPA277UA OPA277UA-ND High Precision Op Am| 203) 1625" 1:22 
ONET4201LDRGET _| 296-19278-1-ND__| 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver.....24-VQFN 12.58 11.33 10.05 OPA300AID 296-15087-5-ND | Low Noise, High Speed, 16-Bi 
ONET4201LDRGET | 296-19278-2-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver..... 24-VOFN 2789.00/250 CMOS Op Amp... 281 2.25 1.75 
ONET4201PARGTR | 296-19279-1-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Limiting Amp......16-QFN 9.30 7.44 6.28 OPA300AIDBVT 296-18506-1-ND | Low Noise, High Speed, 16 
ONET4201PARGTR | 296-19279-2-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Limiting Amp.......16-QFN 25332.00/3,000 CMOS Op AMP ..-.ccocsssssesctsseseen SOT-23-6 315 252 1.96 
ONET4211LDRGET | 296-19280-1-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver........24-QFN 12.58 11.33 10.05 OPASOOAIDBVT 296-18506-2-ND | Low Noise, High Speed, 16-Bi 
ONET4211LDRGET _| 296-19280-2-ND _| 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver.........24-QFN 2789.00/250 CMOS Op Amp .... 465.50/250 
ONET4251PARGTR | 296-19411-1-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Limiting Amp 550 440 3.72 OPA301AID 296-17236-5-ND_| Low Noise, High Speed CMOS Op Amp..8-SOIG 2.81 2.25 1.75 
ONET4251PARGTR | 296-19411-2-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Limiting Amp 18042.00/3,000 OPA301AIDBVT 296-16905-1-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp..8-SOIC 3.15 2.52 1.96 
ONET4291PARGVR | 296-18691-1-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate DEMAOLAIDVE 0b, cade aND Low Hole High Spend CMOS Op Amp...8-SOIC 5 aes ote i 
VCSEL Driver 510 4.08 3.45 -19545-5-| BV Micropower BAT esse : ( : 
ONET4291PARGVR | 296-18691-2-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate DEAS SADEVT a6 leader an ey Mleropowar GMOs oe Any 2.36 si en AT 
VCSEL Driver 9486.00/3,000 -19546-2- -8V Micropower p Am : 
ONET4291VARGPT 996-22715-1-ND 1Gbps to 4.25Gbps Mul OPA333AIDCKR 296-19547-1-ND 1.8V Micropower CMOS Op Ami 2.38 1.90 1.43 
VCSEL Driver 2.25 1.80 1.40 OPA333AIDCKR 296-19547-2-ND 1.8V Micropower CMOS Op Am 3648.00/3,000 
ONET4291VARGPT 996-22715-2-ND 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate OPA333AMDBVREP 296-22187-1-ND 1.8V Micropower CMOS Op Am 5700) 4 560 13:85) 
VCSEL Driver 332.50/250 OPA333AMDBVREP | 296-22187-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Op Am 10602.00/3,000 
ONET8501PRGTR 996-23128-1-ND i OPA333AMDCKREP 296-22188-1-ND 1.8V Micropower CMOS Op Am 5.70 4.56 3.85 
958 8.63 7.65 OPA333AMDCKREP | 296-22188-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Op Amp. 70602.00/3,000 
ONET8501PRGTR 296-23128-2-ND | 11.3Gbps Rate Selectable Limiting OPA334AIDBVT 296-13466-1-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift 
ia 20958.00/3,000 Op Amp .... SOT-23-6 248 1.98 1.54 
ONET8501VRGPT 296-21958-1-ND | 11.3Gbps Diff. VCSEL Driver. 11.91 1073 9.51 OPA334AIDBVT 296-13466-2-ND ge enaes c ia Heep 
ONET8501VRGPT 296-21958-2-ND | 11.3Gbps Diff. VCSEL Driver. 2279.00/250 os “23 . 
ONET9901PARGP 296-17055-5-ND _ | 10.7Gbps Limiting Amp... 11.88 1070 9.49 OPA335AID 296-13467-5-ND Single-Supoly CMOS Zero Drift Pea 
OP-07DPSR 296-14171-1-ND | Low Noise Precision Op Ami 75 63 50 p Amp .... uae 1. ‘ 
OP-07DPSR 296-14171-2-ND | Low Noise Precision Op Afi 666.00/2,000 OPA335AIDBVT 296-13468-1-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift 
opo7cD 296-12852-5-ND _| Low Offset Voltage Precision Op Amp. 83 «6955 Op Amp..... . 248 1.98 1.54 
OPO7CDR 296-14626-1-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp . 83 69 55 OPA335AIDBVT 296-13468-2-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift 
OPO7CDR 296-14626-2-ND _ | Low Offset Voltage Precision Op Amp . 895.00/2,500 OP AMP oneseseseeseee SOT-23-5 365.75/250 
aero [AEN |lowafet oma Pectin Gpang=-£09 Be | CSOD (MBTOE I |S ny ecore aoe" a anos 
OPO7DD 296-9621-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp . 90 75 60 a re ‘ > a pee URE 
OPOyDDR 396-14627-1-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp. a G3 a OPA336N/250 OPA336NCT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 236 — | — 
OPO7DDR 296-14627-2-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp . 715.00/2,50 OPA336N/250 OPA336NTR-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 349.25/250 
oror a) 8 $8 50. | -SeresEhA050——T OPASSGNATHEND | Sige Sune; Wiropower Op Amp. SOT233 4600250 — 
OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, LN, Precision Op Ami 2.45 _— _ S ae Beale ae aoe 
cezrey | Gpareund | cpu LN Prin pm esae 2as —  — | SPASsminen (zag 140 | Seen Meron Op SOT ES 205 IB 
OPA37GP OPA37GP-ND Uncompensated, LN, Precision Op Am sf  — — GbAaselI GaeeaUAG sintesucbhe Micccuoue: ae fae a-solc el 
OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp. 257 — — OPAaS6UA aCe Sinnlecusoke Mictooiee on fe Sak ey se 
OPA111AM OPA111AM-ND LN, Precision Op Amp (500uV Out) . 2 ol ing)e- Supply, Micropower Up Amp. d 
asin [OTD [Pct OpanoHV On. f0a8 B72 — — | Sateasy [Epa | sae hs an ada 
ne ane Riri iw NSE Deca DIET Os Ae Bey =n OPA337NA/250 OPA337NACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Am 141-148 = 94 
OPA124UA OPA124UA-ND —_| Low Noise, Precision DiFET Op Amp a Seman Nese CES NED Single: Suppl. ous oe AD ae Ue res ce 
OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp.......10-99-8 5012 — — 7 7 PA Ingle- Supply, p Am| Z : é 
OPA128KM OPA128KM-ND | DiFET Electrometer-Grade Op Amp....... 10-99-8 55.85. — — CEST NeKS OEE AAD Single Sunny, oN ob An i 108 88 
OPA128LM OPA128LM-ND —_| DiFET Electrometer-Grade Op Amp........ T0-99-8 61.34 — — ObARITI AIDS TEReeHINe SND Sine sicuhe cuae 65 a HEADS 
OPA128SM OPA128SM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp.......T0-99-8 71.97 — — OBASAGNAVSED SReeRCHINT phe pp i" asinal “4 i SIME) 
OPA129U OPA129U-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp....8-SOIC 6.40 — — ChGs Op air inglé-Supply a ae Be 
OPA129UB OPA129UB-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp....8-SOIC 9.08 RAMP : : : 
OPA130UA OPAI30UA-ND | Low Power, Precision, FET-In Op Amp...8-SOIC. 3.15. ==—  — OPA33ENA/250 OPASS8NATR-ND eA traneben 
OPA131U OPA131U-ND General Purpose FET-Input Op Amp 4.73 _ _ aes g 
OPA131UA OPA131UA-ND —_| General Purpose FET-Input Op Amp a = = OPA338UA OPA33BUA-ND gel a aa Ae eer 
eee AER oUAte reatcuebehr seria tas Amp rae OPA340NA/250 OPA340NACT-ND _| Single-Supply, R/R Op Am 1100 
OPA132UA OPA132UA-ND | High Speed FET-Input Op Amp 3.26 2.61 2.03 Crave GENS AONATEEND Soe cine A Onan Pee 
OPA134PA OPA134PA-ND High Performance Audio Op Amp 210 1.68 1.26 OPA340UA OPA340UA-ND Single-Suppl : RR ODA 178 = as 
OPA134UA OPA134UA-ND. High Performance Audio Op Am 210 168 1.26 Ingie-Supply, Pamp : 
OPA341NA/3K OPA341NA/3KCT-ND| Single-Supply R/R In/Out, LP 
OPA137N/250 OPA137NCT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp.... 2955 —  — OnArse with Shutdown aa ke tae 
OPA137N/250 OPA137NTR-ND _| Low Cost FET-Input Op Amp. 332.50/250 opamp a : : : 
OPA341NA/3K OPA341NA/SKTR-ND| Single-Supply R/R In/Out, LP 
OPA137NA/250 OPA137NACT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp. 16 — — Op Amp with Shutdown 2727.00/3,000 
OPA137NA/250 OPA137NATR-ND | Low Cost FET-Input Op Amp. 227.50/250 OPASAIUA OPAS41UA-ND Single-Suoply P/R In/Out fea 
OPA137P OPA137P-ND Low Cost FET-Input Op Amp. Oy SS gle SUPR'Y. 7 
OPA137PA OPA137PA-ND | Low Cost FET-Input Op A Mw o = Op. Amp with Shutgowtn.- Wey ees 
epee nput Op Amp. s OPA342NA/250 OPA342NACT-ND | Low Cost Micropower R/R Op Am 168 1.34 1.01 
OPA137U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Op Amp. 2.38 OPA342NA/250 OPA342NATR-ND TL 7 Snail 
ow Cost Micropower R/R Op Amp.... SOT-23-5 234.50/250 
OPA137UA OPAI37UA-ND | Low Cost FET-Input Op Amp. 100 aaa OPA342UA OPA342UA-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp 143 1.14 86 
OPAI77FP OPA177FP-ND Precision Op Amp. 1.90 1.52 1.14 OPA343NA/250 OPA343NACT-ND | Single Supply Op Amp ( 448 118 89 
OPAI77GP OPAI77GP-ND _| Precision Op Amp. 1.90 1.52 1.14 OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Amp 206.50/250 
OPA177GS OPA177GS-ND Precision Op Am 4.90 152 114 OPA343UA OPA343UA-ND Single Supply Op Amp 125.100 75 
OPA211AIDR 296-22634-1-ND__| Low Power, Precision Op Amp 6.90 5.52 4.66 OPA344NA/250 OPA344NACT-ND | Single Supply Op Amp 155 ————= 
OPA2T1AIDR 296-22634-2-ND | Low Power, Precision Op Amp 10695.00/2,500 OPA344NA/250 OPA344NATR-ND | Single Supply Op Amp  947.00/250 
OPA211AIDRGT 296-23412-1-ND Low Power, Precision Op Amp NEW! 760 6.08 5.13 OPA344PA OPA344PA-ND Single Supply Op Amp 1.30 ay = 
OPA211AIDRGT 296-23412-2-ND Low Power, Precision Op Amp NEW! 1235.00/250 OPA344UA OPA344UA-ND Single Supply Op Amp 1.30 = = 
OPAz27P OPA227P-ND High Precision, Low Noise Op Amp . 0. a OPA345NA/250 OPA345NACT-ND _| Single Supply Op Amp 155 — 
OPAZ27PA OPAZ27PA-ND _| High Precision, Low Noise Op Amp . 2.36 OPA345NA/250 OPA345NATR-ND | Single Supply Op Amp 217.00/250 
OPA227U OPA227U-ND High Precision, Low Noise Op Amp. 5.02 = _ OPA345UA OPA345UA-ND Single Supply Op Amp 1.30 ey = 
OPA227UA OPA227UA-ND High Precision, Low Noise Op Amp . 2:30 OPA347NA/250 OPA347NACT-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 130 104 78 
OPA228P OPA228P-ND Low Noise Precision Op Amp. 502! OPA347NA/250 OPA347NATR-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 182.00/250 
OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Op Amp 2:30 ee OPA347PA OPA347PA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp 138 115 92 
OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp. 5.020 — OPA347SA/3K 296-13469-1-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 1.38 115 92 
OPA228UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Op Amp... 230 OPA347SA/3K 296-13469-2-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 1794.00/3,000 
OPA234E/250 OPA234ECT-ND | Low Power Single-Supply Op Am Shey) = OPA347UA OPA347UA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp 138 115 92 
OPA234E/250 OPA234ETR-ND | Low Power Single-Supply Op Am 522.00/250 OPA347UA/2K5 OPA347UATR-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 1495.00/2,500 
OPA234EA/250 OPA234EACT-ND | Low Power Single-Supply Op Am Le ee OPA348AID 296-12275-5-ND | 1MHz, 45yA, R/R, I/O CMOS Op Amp. 72 60 48 
OPA234EA/250 OPA234EATR-ND | Low Power Single-Supply Op Amp.. 362.50/250 OPA348AIDBVT 296-12276-1-ND MHz, 45uA, R/R, 1/0 
OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Amp.. 3.22 = = CMOS Op Amp............ SOT-23-5 81 68 54 
OPA234UA OPA234UA-ND Low Power Single-Supply Op Am 225 — — OPA348AIDBVT 296-12276-2-ND | 1MHz, 45y/A, R/R, 1/0 
OPA237NA/250 OPA237NACT-ND | Single-Supply Op Amp... 150 120 90 CMOS Op Amp .. SOT-23-5 101.25/250 
OPA237NA/250 OPA237NATR-ND | Single-Supply Op Am 210.00/250 OPA348AIDCKT 296-12728-1-ND _| 1MHz, 451A, R/R, 1/0 CMOS Op Amp.....SC70-5 81-6854 
OPA237UA OPA237UA-ND Single-Supply Op Amp... 1.38 1.10.83 OPA348AIDCKT 296-12728-2-ND | 1MHz, 45yA, R/R, 1/0 CMOS Op Amp.....SC70-5 101.25/250 
OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA349NA/250 296-19955-1-ND | 1A, R/R /0 CMOS Op Am 138 110 83 
Voltage Op Amp 2599 — — OPA349NA/250 296-19955-2-ND | 1)/A, R/R 1/0 CMOS Op Am 192.50/250 
OPA241UA OPA241UA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA349SA/3K 296-14451-1-ND | 1p/A, Rail-to-Rail /0 CMOS Op Amp. 125 100 75 
Voltage Op Amp 2599 — — OPA349SA/3K 296-14451-2-ND _ | 1p/A, Rail-to-Rail /0 CMOS Op Amp. 1920.00/3,000 
OPA244NA/250 OPA244NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp...SOT-23-5 1.43 _ =- (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Tolb Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
OPAS49UA 296-19956-5-ND | 1A, R/R 1/0 CMOS Op Amp... BSOIC 125 1.00 75 OPA454AIDDA 296-22997-5-ND | High Voltage 100V, High Current 50mA, 
OPA350EA/250 OPA350EACT-ND | HS, Single-Supply CMOS Op Amp... 550 440 3.72 
Op Amp (35MHz) 24 — — OPA501AM OPASO1AM-ND | High Voltage, High Current Op Am 172.19 160.71 149.23 
OPA350EA/250 OPA350EATR-ND | HS, Single-Supply CMOS OPA512BM OPA512BM-ND —_| Very-High Current, High Power Op Amp...T03-8 154.08 143.81 133.54 
Op Amp (35MHz) 339.50/250 OPA541AM OPA541AM-ND _| High Power Monolithic Op Amp. 122.66 114.48 106.31 
OPA350PA OPA350PA-ND HS, Single-Supply CMOS OPAS41AP OPA541AP-ND High Power Monolithic Op Amp. 6 — — 
Op Amp (35MHz) 2.20 = SS OPA544FKTTT 296-15905-1-ND | High Voltage, High Current Op Am, 145 — — 
OPA350UA OPA350UA-ND HS, Single-Supply CMOS OPA544FKTTT 296-15905-2-ND | High Voltage, High Current Op Am 456.85/50 
Op Amp (35MHz) 2:20 OPAS44T OPAS544T-ND High Voltage, High Current Op Amp... 145 — — 
OPA353NA/250 OPAS5S3NACT-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS OPA547FKTWT 296-15967-1-ND | High Voltage, 60V, High Current (.5A) 
Op Amp... 236 1.89 147 Op Amp... : 870 — — 
OPA353NA/250 OPASSENATR-ND |S, Single-Supply, R/R CMOS OPA547FKTWT 296-15967-2-ND | High Voltage, 60V, High Current (5A) 
Op Amp... SOT-23-5 349.25/250 Op Amp... 293.65/50 
OPA353UA OPA353UA-ND HS, Single-Supply, R/R CMOS OPAS47T OPA547T-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) 
Op Amp (35MHz) 8-SOIC 238 1.90 1.43 Op Amp ... 870) we 
OPA354AIDBVT 296-13033-1-ND | 250MHz, R/R, In/Ou p T-23-5 1.88 1.50 1.13 OPAS48EKTWT 296-15968-1-ND _| High Voltage. 6OV, High Current (3A) 
OPA354AIDBVT 296-13033-2-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp... SOT-23-5 262.50/250 Op Amp ... io 
OPA354AIDDA 296-13785-5-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Am| 1.75 140 1.05 Se i 7 
OPA355NVA/250 296-11641-1-ND | High Speed, Video Op Am 2.00 1.60 1.20 DPASABERTW pe aN Miah eee GOV, High Current (SA) 999.00/50 
Susans 4p _| Sit ng i 
: i ; : i > Amp \ =e 
OPA355NA/3K 296-14628-2-ND | 200MHz, Op Amp with Shutdown 2688.00/3,000 OpAsa9S OPAS49S-ND High Volt., High Current Op A\ BG) ee 
OPA355UA 296-11647-5-ND | High Speed, Video Op Am 175 140 1.05 a igh Vol. High Curent Op Amp : —— 
OPA356AID 296-12407-5-ND | 2.5V, Single CMOS Op Am 175 140 1.05 Sor eae Ee ASEAN ew 
OPA357AIDBVT 296-13009-1-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS Op Ane Paes ya 
Op Amp with Shutdown.. 1.88 1.50 1.13 2 yor ; 
OPAS57AIDBVT 296-13009-2-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS BEAST EARTWT piceweaedl| S ureniPoner ony, coma Peaone 
Op Amp with Shutdown.. 262.50/250 7 = 
OPA357AIDDA 296-13786-5-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS OPASS1PA OPES ‘oP ie GOV, 200mA A 
Op Amp with Shutdow: ives ENG) ia ; ae a 
OPA358AIDCKT 296-17414-1-ND 3V Single-Supply 80MH OPA551UA OPAS51UA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPAMP 25 OO ET OPAS52FAKTWT 296-15970-1-ND ee 
OPASSSAIDCKT 296-17414-2-ND | 3V Single-Supply OMHz, High Speed 7 PEI ty ee 
Op Amp... 175.00/250 : 
OPA3G0AIDCKT 296-17129-1-ND 3V Video Aig 438) 440° 83 OPA552FAKTWT 296-15970-2-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA360AIDCKT 296-17129-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 Op Amp... 168.00/50 
OPA361AIDCKT 296-18695-1-ND | 3V Video Amp 1.38 110 83 OPASS2PA OPAS52PA-ND na uel rent/Power 60V, 200mA an 
OPA361AIDCKT 296-18695-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 P-AMB : me, 
OPA361AIDCKTG4 —| 296-18696-1-ND | 3V Video Amp 138 110 83 OPASS2UA OPASS2UA-ND | High Current/Power 60V, 200mA 
OPA361AIDCKTG4 — | 296-18696-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 Op Amp.... a 
OPA363AID 296-13880-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op 150 120 90 OPAS61PWP OPASTPWP-ND | High Current, HS, Op Amp. = = 
OPA363AIDBVT 296-13881-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amb 163 130 98 OPAS67AIRHGT 296-18697-1-ND | R/R In/Out 2A Power Amp. 461 3.69 2.87 
OPA363AIDBVT 296-13881-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 227.50/250 OPAS67AIRHGT 296-18697-2-ND | R/R In/Out 2A Power Amp . 681.75/250 
OPA363ID 296-13882-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 213 1.70 1.28 OPASBSAIDWP 296-14174-5-ND | Rail-to-Rail, 2A Power Amp 6.20 4.96 4.19 
OPA363IDBVR 296-16727-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 213 1.70 1.28 OPA6O2AP OPAGO2AP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. a2 = i= 
OPA363IDBVR 296-16727-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 3264.00/3,000 OPAGO2AU OPAGO2AU-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp... 33002=*C 
OPA363IDBVT 296-13883-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.35 OPAG02BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. 1.16 — — 
OPA363IDBVT 296-13883-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 315.00/250 OPAGO4AP OPAGO4AP-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp S060 = 
OPA364AID 296-13884-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 150 120 90 OPAGO4AU OPA6O4AU-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp pe a Be 
OPA364AIDBVT 296-13885-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 163 130 98 OPAGOBKP OPAGO6KP-ND Wide Bandwidth DiFET Op Amp. 6 = 
OPA364AIDBVT 296-13885-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 227.50/250 OPAG1SID 296-18291-5-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA364ID 296-13886-5-ND _| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 213 1.70 1.28 Circuit... 850 6.80 5.74 
OPA364IDBVT 296-13887-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 225 1.80 1.35 OPAG15IDGST 296-21396-1-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA364IDBVT 296-13887-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp...... SOT-23-5 315.00/250 Circuit 750 6.00 5.07 
OPA365AID 296-21235-5-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Op Amp....8-SOIC 2.38 1.90 1.43 OPAG15IDGST 296-21396-2-ND | Wide Bandwi 
OPA365AIDBVR 296-20645-1-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Circuit... 1218.75/250 
Op Amp ... SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 OPA627AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 1838 — — 
OPA365AIDBVR 796-20645-2-ND | 2.2V, SOMHz, Low Noise F/R OPAG27AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 1838 — — 
SOT-23-5 3648.00/3,000 OPA627BM 296-22025-5-ND | Precision High-Speed DiFET Op Amp 36.78 34.33 31.88 
OPA373AID 296-15762-5-ND pAmp.....8-SOIC 1.08 90 72 OPAG27BP OPAG27BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 2668 — — 
OPA373AIDBVT 296-15763-1-ND 6. 5MHz, RR, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-6 1.20 1.00 80 OPA627AM OPA627AM-ND. Precision High-Speed DiFET Op Amp. 34.88 = an 
OPA373AIDBVT 296-15763-2-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp... SOT-23-6 150.00/250 OPAG33KP OPAG33KP-ND High-Speed Buffer Amp . 00a = 
OPA374AID 296-15764-5-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp 1.08 S0NNE72 OPAG35N/250 OPA635NCT-ND Wideband, R/R Op Amp 3.11 2.49 1.94 
OPA374AIDBVT 296-15765-1-ND 6.5Mkz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. 1.20 1.00 .80 OPA637AP OPAG37AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 18.38 — ae 
OPA374AIDBVT 296-15765-2-ND | 6.5MHHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp. 150.00/250 OPA637AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp C3 = — 
OPA376AID 296-22190-5-ND Precision, Low Noise, Low Quiescent OPA637BP OPA637BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 26.63 = = 
Current, Op Amp. : 1.63 1:30 _.98 OPAG43N/250 OPAG43NCT-ND | Wideband, Low Distortion, 
OPA376AIDBVT 296-21982-1-ND Precision, Low Noise, Low Quiescent High Gain Op Amp SOT-23-5 9.06 816 7.24 
Current, Op Amp. 188 1.50 1.13 OPAG56MDREP 296-22193-1-ND | Wideband, Voltage-Feedback, FET-Input, 
OPA376AIDBVT 296-21982-2-ND Precision, Low Noise, Low Quiescent Op Amp... 225 1.80 1.40 
Current, Op Amp.. 262.50/250 | 9. 
OPA376AIDCKT 296-22191-1-ND | Precision, Low Noise, Low Quiescent DRABSOMDRER BENE ee Voltage-Feedback,FET-Input, ANTE 
Current, Op Amp. 1:88) 91:50) 1.18; 5 —= 
OPAS76AIDCKT 296-22191-2-ND | Precision, Low Noise, Low Quiescent OReeeenes0 a Waeand Vota Fedak ahh GR) Bon 
OPAS79AID 296-19414-5-ND 1 SN oOKHe PUR ini Op Amp $98 1801.13 OFABDGNI250 OTS S CN SSN! Wideband Vottage-Feedback 
. ie aan et : ; é FET-Input Op Amp 1267.50/250 
OPA379AIDBVT 296-19874-1-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp 213 1.70 1.28 fel; ‘ 
OPA379AIDBVT 296-19874-2-ND _ | 1.8V, 90kHz. R/R, In/Out, Op Amp 297.50/250 OPABSGNE/250 OpnGsaileeaMG Ht eEGOD Aga SB. a8 
OPA379AIDCKT 296-19875-1-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp 213 1.70 1.28 =a ; : - 
OPA379AIDCKT 296-19875-2-ND | 1.8V 90kHz, B/R, In/Out, Op Amp 297.50/250 OPAG5GNB/250 EON Wideband Voltage: Feedback fenenney 
OPA3BOAID 296-16859-5-ND | Precision, HS, Transimpedance Amp 439 351 2.73 ey peresc Ota WiasGeni Versio ana ; 
OPA380AIDGKT 296-16860-1-ND Precision, HS, Transimpedance Amp... 484 3.87 3.01 fer tO in 670 536 453 
OPA380AIDGKT 296-16860-2-ND _| Precision, HS, Transimpedance Amp... 715.00/250 eT TIpit AMD : : : 
-_ OPA6S6UB OPA656UB-ND Wideband Voltage-Feedback 
OPA381AIDGKT 296-17362-1-ND Precision, Low Power, 18MHz, FET-Input Op Amp 9.00 7.20 6.08 
Transimpedance Amp 3.60 2.88 2.24 - - = = = 
OPA381AIDGKT 296-17362-2-ND Precision, Low Power, 18MHz, OPA657N/250 OPAG57N/250CT-ND| Low Noise Wideband Volt-Feedback 
Transimpedance Amp 532.00/250 FET-Input Op Amp S0T-23-5 7.90 6.32 5.34 
OPA381AIDRBT 296-17363-1-ND Precision, Low Power, 18MHz, OPA657N/250 OPA657N/250TR-ND| Low Noise Wideband Volt-Feedback 
Transimpedance Amp 360 2.88 2.24 FET-Input Op Amp... SOT-23-5 1283.75/250 
OPA38TAIDRBT 296-17363-2-ND | Precision, Low Power, 18MHz, OPA657NB/250 OPA6S7NB/250CT-ND 7a alse gang Volt-Feedback sor.23-5 Wee 
Transimpedance Amp..... 532.00/250 np P mp : : = 
OPA404KP OPA404KP-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Am 12.58 Se OPA657NB/250 OPAGS57NB/250TR-ND) Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA404KU OPA404KU-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Amp...16-SOIC 11.91 — — FET-Input Op Amp... 1785.00/250 
OPA445ADDA 296-20722-5-ND _| High Voltage FET-Input Op Amp .. 8-Solc 950 — — OPAGS7U OPA6S7U-ND ou Noles ee bane Volt-Feedback Fah eee 
OPA445AP OPA445AP-ND High Voltage FET-Input Op Ai 8Dip 950 — — Input Op Amp... 4 H b 
OpAAABAI) OPAAASAU-ND | High Voltage FET-Input Op Amp Pee ee OPAG57UB OPA657UB-ND —_| Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA452FAKTWT 296-15965-1-ND = aw FET-Input Op Amp... 9.90 7.92 6.69 
OPA452FAKTWT 296-15965-2-ND 172.13/50 OPAG6831D 296-12854-5-ND | Very Low-Power, Current-Feedback 
OPA452TA-1 OPA452TA-1-ND 100 Op Amp 257 2.06 1.60 
OPA452TA OPA452TA-ND 5.10 a OPA683IDBVT 296-12855-1-ND | Very Low-Power, Current-Feedback 
OPA453FAKTWT 296-15966-1-ND 10 = — Op Amp SOT-23-6 288 231 1.80 
OPA453FAKTWT 296-15966-2-ND 172.15/50 OPAG83IDBVT 296-12855-2-ND —_| Very Low-Power, Current-Feedback 
OPA453TA-1 OPA453TA-1-ND 510  — — Op Amp... = SOT-23-6 425.50/250 
OPA453TA OPA453TA-ND 80V, 50mA Op Amp... 510 — — (Continued) 
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INSTRUMENTS 
ells Digi-Key Price Each UeLb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
OPA684ID OPA6841D-ND Low Power, Current-Feedback OPA820IDBVT 296-17131-2-ND Unity-Gain, Low-Noise, Vol 
Op Amp... 288 2.31 1.80 Op Amp 332.50/250 
OPAG84IDBVT OPAG84IDBVTCT-ND | Low Power, Current-Feedback OPA8301D 296-17400-5-ND —_| Low Power, Single-Supply, Wideband 
ith Di: 3.22 258 2.01 Voltage-Feedback Amp... 1.44 1.20 96 
OPA684IDBVT OPA684IDBVTTR-ND OPA830IDBVT 296-17401-1-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband 
Op Amp with Disable 475.50/250 Voltage-Feedback Amp... 1.30. 1.04.78 
OPA690ID OPA690ID-ND Wideband Voltage-Feedback OPA830IDBVT 296-17401-2-ND —_| Low Power, Single-Supply, Wideband 
Op Amp with Disable 288 231 1.80 Voltage-Feedback Amp..... 182.00/250 
OPAG9OIDBVT OPAB9OIDBVTCT-ND | Wideband Voltage-Feedback eed eae Hoe cgegt Um Fixed-Gain Video Buffer Amp. i 2 
hae OPA832IDBVT 296-17326-1-ND _| Fixed-Gain Video Butfer Amp . 141 118 94 
De Amp wit Disable Ca Bis Bi OPA832IDBVT 296-17326-2-ND _| Fixed-Gain Video Butter Am 176,25/250 
OPAG9OIDBVT OPAGSOIDBVTTR-ND | Wideband Voltage-Feedback ‘ Sune AMID = : 
Op Amp with Disable 475.50/250 OPA842ID 296-14175-5-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
7 Feedback Op Amp..... 3.49 2.79 217 
OPAGSTID OPAGSTID-ND arctan ital SA ope es OPA842IDBVT 296-14176-1-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
; z : : Feedback Op Amp..... 3:83) (3106) 2.38 
OPAGSIIDBVT OFAGSIIDBVIGT-ND | Wideband Current-Feedback OPA842IDBVT 296-14176-2-ND _| Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA691IDBVT Fe wisenona current recaack SoMa ete Eeedback.Op Amp: seeeee 
A Op Ani HE ae SaReRR OPA8431D 296-14177-5-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
~ id Feedback Op Amp..... 3.60 2.88 2.24 
OPAG92ID OPA692ID-ND nae 80 Buffer Amp Suge den VG OPA843IDBVT 296-14178-1-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
with Disable . i ‘ Feedback Op Amp.... 3.94 315 2.45 
OPAG92IDBVT 296-15364-1-ND | Wideband Video Buffer Amp OPAB43IDBVT 296-14178-2-ND | Wideband, Low Distribution Voltage 
with Disable. 2.79 2.24 1.74 Feedback Op Amp... 582.00/250 
OPA692IDBVT 296-15364-2-ND Wace Mids uffer Amp SapEy OPAB46ID 296-14775-5-ND | Wideband, Low-Noise, Volt 
with Disable... ! Op Amp .... 3.83 3.06 2.38 
OPAG93ID 296-16638-5-ND | Ultra-Wideband, Fixed Gain Video OPA846IDBVT 296-14776-1-ND | Wideband, Low-Noise, Volt 
279 224 1.74 Op Amp... 416 3.33 2.59 
OPAG93IDBVT 296-16639-1-ND F OPA846IDBVT 296-14776-2-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feedback 
Buffer Amp .. 341 249 1.94 Op Amp..... SO 615.25/250 
OPA693IDBVT 296-16639-2-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video OPA847ID 296-15171-5-ND Wideband, Ultra-Low Noise, Vol 
Buffer Amp 458.75/250 Op Amp... oe 450 360 2.80 
OPAGO4ID 296-17507-5-ND | Wideband, Low Power, Current OPA847IDBVT 296-15172-1-ND COMA Ultra-Low Noise, Vol Aes naR 38 
Feedback Op Amp... 2.68 2.15 1.67 7 z - : 
OPA694IDBVT 296-17503-1-ND | Wideband, Low Power, Current OPABATIDEVT 296-15172-2-ND) 9) Wideband, 
Feedback Op Amp... S0T-23-5 2.99 240 1.87 Op Amp HST OI2EO 
OPA694IDBVT 296-17503-2-ND —_| Wideband, Low Power, Current OPA86OID 296-18202-ND Mean Op Transconductance ae 
Feedback Op Amp.... SOT-23-5 442.25/250 ; / . 
5 ara aT = OPA861ID 296-18699-5-ND | Op Transconductance Amp 238 1.90 1.43 
OPAG95ID 296-16756-5-ND bs ae Current-Feedback Be area an OPA861IDBVT 296-18700-1-ND | Op Transconductance Amp 236 189 (41.47 
z en eR ips panier 3 i ‘ OPA861IDBVT 296-18700-2-ND Op Transconductance Amp 349.25/250 
OPAGSSIDBVT Bocas caiGND i em che Current-Feedback ao BR 2GT OPAB75ID 296-21397-5-ND _| 2:1 High Speed Video Mux. 326 261 2.03 
pst Ds sites : : : OPA875IDGKT 296-21398-1-ND | 2:1 High Speed Video Mux. 3.60 2.88 2.24 
OPA695IDBVT 296-16854-2-ND Ultra-Wideband, Current-Feedback OPA875IDGKT 996-21398-2-ND 2:1 High Speed Video Mux 532.00/250 
Op Amp 475.50/250 OPAB90ID 296-21959-5-ND | Low Power, Wideband, Vol 
OPA698ID 296-15860-5-ND beeeal -Gain Stable Voltage on kde Op Amp... 8-SOIG 1.78 1.42 1.07 
imiting Amp.. Y i i a =p = 
OPABQSID 296-15876-5-ND Wideband, Hoh ain Voltage facies OPA890IDBVT 296-21960-1-ND a heats Voltage-Feedback Amerie the 
imiting Amp : 5 . OPA890IDBVT 296-21960-2-ND | Low Power, Wideband, Voltage-Feedback 
OPA703NA/250 296-9624-1-ND | CMOS R/R /0 Op Amp. i = = OWAMP loc SOT2RS 283.50/250 
OPA7O3NA/250 296-9624-2-ND [CMOS RIR/0 Op Amp. 465.50/250 OPA1013CN8 OPA1013CN8-ND _| Precision Single-Supply, Dual Op Amp......8-Dip 5.51. — — — 
penrest pape ta ie cues a i on p. ae SS OPA1013DN8 OPA1013DN8-ND | Precision Single-Supply, Dual Op Amp. ip 450 — — 
: 2, p Amp. : = = OPA1632D 296-16679-5-ND | High-Perf., Fully-Diff. Audio Op Amp 3.94 315 2.45 
OPA7O4NA/3K OPA7O4NA/3KCT-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 293 — — OPA1632DGN 296-17008-ND High-Perf., Fully-Diff. Audio Op Amp 3.94 315 2.45 
OPA7O4NA/3K OPA704NA/3KTR-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 4914.00/3,000 OPA2107AP 296-19953-5-ND | Dual, Difet® Op Am| Dip 1225 — — 
OPA7O4PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. — = = OPA2107AU OPA2107AU-ND | Dual, Difet® Op Am| SOIC 1225 — = 
OPA7O4UA OPA704UA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 393) OPA2111KP 296-12983-5-ND | Dual, LN Precision Difet® Op Amp 8-Dip [12:83 
OPA7OSNA/3K OPA7OSNA/3KCT-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 150 120 .90 OPA2130UA OPA2130UA-ND — | Dual, LP, Precision, FET-Input Op Amp..8-SOIG 5.06 — — 
OPA7OSNA/3K OPA7OSNA/3KTR-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 2304.00/3,000 OPA2131UA OPA2131UA-ND | Dual, GP, FET-Input Op Am| 4.05 3.24 2.52 
OPA7O5PA OPA705PA-ND 4MHz, CMOS RYR In/Out Op Amp 0 OPA2131UJ OPA2131WJ-ND | Dual, GP, FET-Input Op Am 3.04 243 1.89 
OPAT0BUA OPA705UA-ND {MHz CMOS R/R In/Out Op Amp One OPA2132P OPA2132P-ND High Speed, FET Input Op Am 841 7.58 6.72 
cera ‘(aber [RM 2 oe, Hn | Eebeahob aa ee 
Speed, CMOS Op Amp. 2250 1:80) 1635) iB i a : * B 
OPA725AIDBVT 296-15767-1-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High OPA2132UA OPA2132UA-ND | High Speed, FET Input Op Am 540 4.32 3.36 
Speed, CMOS Op Amp 225 1.80 1.40 OPA2134PA OPA2134PA-ND Dual, High Performance Audio Op Amp 243 1.94 1.46 
7 OPA2134UA OPA2134UA-ND Dual, High Performance Audio Op Amp..8-SOIC 2.43 1.94 1.46 
OPA725AIDBVT 296-15767-2-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High 4 d 
Speed, CMOS Op Amp 939.50/250 OPA2134UA/2K5 296-220241-ND | Dual, High Perf. Audio Op Amp.. 43 1.94 1.46 
OPA726AIDGKT 296-15861-1-ND | 12V, CMOS Op Amp... 225 180 1.40 SER reBaD” RN oe ee ee ame. S1105100/2;500) 
H put Op Amp. 9 
OPA726AIDGKT poll ee oie ommm '2V, CMOS Op Am 332.50/250 OPA2137E/250 OPA2137ETR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 382.50/250 
OPA727AIDGKT 296-17415-1-ND om 20MHz, Hig oa aoe as OPA2137EA/250 OPA2137EACT-ND_| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. ME ce 
Pp AMP ... E am : d : OPA2137EA/250 OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 262.50/250 
OPA727AIDGKT 296-17415-2-ND e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2137P OPA2137P-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. gt — 
Op Amp - 8-MSOP 349.25/250 OPA2137PA OPA2137PA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 175 — — 
OPA727AIDRBT 296-17416-1-ND sea Mee deel Ene OPA2137U OPA2137U-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 236) 
p Amp ... . : : OPA2137UA OPA2137UA-NO _| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. as = = 
OPA727AIDRBT 296-17416-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2227P OPA2227P-ND Dual, High Precision Op Amp. 7.60 = = 
Op Amp... 349.25/250 OPA2227PA OPA2227PA-ND | Dual, High Precision Op Amp. 396 — — 
OPA728AIDGKT 296-17657-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2227U OPA2227U-ND Dual, High Precision Op Amp. 760 — — 
Op Amp..... 2.36 1.89 1.47 OPA2227UA OPA2227UA-ND | Dual, High Precision Op Amp. gS = 
OPA728AIDGKT 296-17657-2-ND e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2228P OPA2228P-ND Dual, High Precision Op Amp.. 7.60 — _- 
Op Amp... 349.25/250 OPA2228PA OPA2228PA-ND | Dual, High Precision Op Amp. 36 = — 
OPA728AIDRBT 296-17417-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2228U OPA2228U-ND Dual, High Precision Op Amp. 760) 
Op Amp..... 2.36 1.89 1.47 OPA2228UA OPA2228UA-ND | Dual, High Precision Op AMP... 396 
OPA728AIDRBT 296-17417-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2234U OPA2234U-ND Dual, Low Power, Precision, 
Op Amp..... 349.25/250 Single-Supply Op Amp , M3 ieee 
OPA734AID 296-18507-5-ND | Single Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2234UA OPA2234UA-ND | Dual, Low Power, Precision, 
Op Amp... 281 2.25 1.75 Single-Supply Op Amp Q0f 
OPA734AIDBVT 296-18508-1-ND Single Supply, OPA2237EA/250 OPA2237EACT-ND | Dual, Single-Supply Op Am 248 1.98 1.49 
cs sss_ase sae | Gam? | Gugerahae (farses pan 1 
= ¥5 = vi - jual, Single-Supply Op Am, : 4 R 
ORATSAAIDBYT cca 0G Nag) Single Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2241PA OPA2241PA-ND | Dual Single-Supply Micropower Op Amp...8-Dip 4.28. —  — 
Op Amp .. seSeMeke) OPA2241UA OPA2241UA-ND | Dual Single-Suppi 
OPA735AID 296-17995-ND Single-Supply, Zero-Dri MIcTOpOWEr Op Amp (Oy es oe 
Op Amp ... Bae) LS) OPA2244EA/250 OPA2244EACT-ND | Sin ! 
e ou sania é - igle-Supply Op Amp. 2.25 _ —_ 
OPA735AIDBVT 296-17229-1-ND gata Zero-Drift, CMOS Pee OPA2244EA/250 OPA2244EATR-ND_| Single-Supply Op Amp 315.00/250 
- = = y OPA2244PA OPA2244PA-ND | Single-Supply Op Amp i 
OPA735AIDBVT 296-17229-2-ND | Single-Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2244UA OPA2244UA-ND | Single-Supply Op Amp Ons eee 
Op Amp... e 465.50/250 OPA2251PA OPA2251PA-ND | Dual Single-Supply Micropower Op Amp...8-Dip 439 — — 
OPA743NA/3K OPA743NA/3KCT-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 2.38 1.90 1.43 OPA2251UA OPA2251UA-ND Dual Single-Supply 
OPA743NA/3K OPA743NA/3KTR-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 3648.00/3,000 Micropower Op Amp... (Cpa 
OPA743PA OPA7ASPA-ND _| 7MHz, CMOS R/R /0 Op Amp. 2.38 1.90 1.43 OPA2277P OPA2277P-ND | Dual, High Precision Op Amp. 6.84 548 4.62 
OPA743UA OPA743UA-ND 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 1.90 1.43 OPA2277PA OPA2277PA-ND —_| Dual, High Precision Op Amp. 353 283 2.20 
OPA8201D 296-17130-5-ND | Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feedback OPA2277U OPA2277U-ND Dual, High Precision Op Amp. 6.84 5.48 4.62 
Op Amp... 2.25 1.80 1.35 OPA2277UA OPA2277UA-ND —_| Dual, High Precision Op Amp. 353 283 2.20 
OPA820IDBVT 296-17131-1-ND | Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feedback OPA2277UA/2K5 296-23667-1-ND _| Dual, High Precision Op Amp NEW! 3.53 2.83 2.20 
OP AMP vsescsntne 2.25 1.80 1.40 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
TELE Digi-Key Price Each ines Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2277UA/2K5 296-23667-2-ND | Dual, High Precision Op Amp NEWS..... 8-SOIC 4945.00/2,500 OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTTR-ND| R/R, /0, CMOS Op Amp with SD... 415.75/250 
OPA2300AIDGST 296-19736-1-ND | High Speed 16-Bit CMOS Op Amp......10-MSOP 4.39 3.51 2.73 OPA2363AIDGST 296-13874-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 236 189 1.47 
OPA2300AIDGST 296-19736-2-ND | High Speed 16-Bit CMOS Op Amp...... 10-MSOP 648.50/250 OPA2363AIDGST 296-13874-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 349.25/250 
OPA2301 AIDGKT 296-18693-1-ND | Low-Noise, High Speed 16-Bit OPA2363IDGST 296-13875-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp... 3.26 261 2.03 
CMOS Op Amp .8-MSOP 4.39 3.51 2.73 OPA2363IDGST 296-13875-2-ND _| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 
OPA2301AIDGKT 296-18693-2-ND | Low-Noise, High Speed 16-Bit OPA2364AIDGKT 296-13876-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 2.36 189 1.47 
CMOS Op Amp Sensi 648.50/250 OPA2364AIDGKT 296-13876-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 349.25/250 
OPA2333AID 296-19543-5-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp. 3.38 2.70 2.10 OPA2364AIDR 296-13877-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 2.38 190 1.43 
OPA2333AIDGKR 296-22883-1-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp.. 3.38 2.70 2.10 OPA2364AIDR 296-13877-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3040.00/2,500 
OPA2333AIDGKR 296-22883-2-ND _| 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp.. 4725.00/2,500 OPA23641D 296-13878-5-ND _| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.04 2.43 1.89 
OPA2333AIDRBT 296-19544-1-ND | 7.8V Micropower CMOS Dual Op Amp. 338270 210 OPA2364IDGKT 296-13879-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.26 261 203 
OPA2333AIDRBT 296-19544-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp. 548.75/250 OPA2364IDGKT 296-13879-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 
OPA2333AMDREP —_| 296-22184-1-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp. 6.00 4.80 4.05 OPA2365AID 296-20801-ND | 50MHz, 2.2V, R/R Op Amp..... 3.83 3.06 2.38 
OPA2333AMDREP 296-221 84-2-ND 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp... 9300.00/2,500 OPA2369AIDCNT 296-22671-1-ND 1.8V, Low Power, Low Voltage 
OPA2334AIDGST 296-13459-1-ND | Dual, Single Supply CMOS Op Amp... ie 3.04 2.43 1.89 
Zero Drift Op Amp with SD............. 3.94 3.15 2.45 OPA2369AIDCNT 296-22671-2-ND | 1.8V, Low Power, Low Voltage 
OPA2334A1DGST 296-13459-2-ND _ | Dual, Single Supply CMOS Op Amp... ts 449.00/250 
Zero Drift Op Amp with SD... 582.00/250 OPA2369AIDGKT 296-22672-1-ND | 1.8V, Low Power, Low Voltage 
OPA2335AIDGKT 296-13461-1-ND | Dual, Single Supply CMOS Op Amp... a 3.04 243 1.89 
Zero Drift Op Amp 3.94 315 2.45 OPA2369AIDGKT 296-22672-2-ND | 1.8V, Low Power, Low Voltage 
OPA2335AIDGKT 296-13461-2-ND | Dual, Single Supply CMOS Op Amp... ee 449.00/250 
Zero Drift Op Amp 582.00/250 OPA2373AIDGST 296-18503-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am 175. 140 1.05 
OPA2335AIDR 296-13462-1-ND Dual Single Supply CMOS Pee OPA2373AIDGST 296-18503-2-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am| 245.00/250 
ero Drift Op Amp f ! : OPA2374AID 296-17933-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am 163 130 .98 
OPA2335AIDR 296-13462-2-ND | Dual, Single Supply CMOS OPA2374AIDCNT 296-18504-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am| 1.75 140 1.05 
Zero Drift Op Amp 5040.00/2,500 OPA2374AIDCNT 296-18504-2-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am| 245.00/250 
OPA2336E/250 OPA2336ECT-ND_| Dual, Micropower Op Amp MOSK pate i OPA2376AIDGKR 296-22630-1-ND _| Dual Precision, Low Noise, Op Amp . 225 1.80 1.40 
Sees eE AY OPACSABEI RIND Dual Meee oe nn ; 598.50/250 OPA2376AIDGKR 296-22630-2-ND | Dual Precision, Low Noise, Op Amp . 3150.00/2,500 
d Mi =. = OPA2376AIDR 296-22564-1-ND | Dual Precision, Low Noise, Op Amp . 2.25 180 1.40 
OPA2336EA/250 OPA2336EATR-ND | Dual, Micropower Op Amp 399.00/250 OPA2376AIDR 296-22564-2-ND | Dual Precision, Low Noise, Op Amp . 3150.00/2,500 
pees - See SeE NE puale Mlcropowel Op Amp ine al OPA2379AID 296-19412-5-ND | 1.8V, 90kHz R/R I/O Op Amp..... 248 1.98 1.54 
0 i Ma uiere power mp) : OPA2379AIDCNR 296-23445-1-ND | 1.8V, 90kHz R/R 1/0 Op Amp NEW! 248 198 1.54 
OPA2336U OPA2336U-ND Dual, Micropower Op Amp 2 OPA2379AIDCNR 296-23445-2-ND | 1.8V, 90kHz R/R 1/0 Op Amp NEW!.. 4158.00/3,000 
OPAZ336UA OPAZ336UA-ND _ | Dual, Micropower Op Amp 2480 = = OPA2380AIDGKT 296-17046-1-ND | Precision, HS, Transimpedance Amp....8-MSOP 6.50 5.20 4.39 
OPA2337EA/250 OPA2337EACT-ND vMiceoeE On An eg oad: 88 OPA2380AIDGKT 296-17046-2-ND _| Precision, HS, Transimpedance Amp... 8-MSOP 1056.25/250 
; : : : OPA2381AIDGKT 296-17413-1-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
OPA2337EA/250 OPA2337EATR-ND Pua} Shee sann ee Transimpedance Amp 5.00 4.00 3.38 
OPA2337PA OPAZ337PA-ND | Dual, Single-Supply, MicroSize Op Amp....8-Dip 150 1.20 90 DPAZOSIAIDGKT eam *recsian, Low Fowar, 18MHz SARE 
OPA2SS7UA DR B2337 UENO ISS) Oual, Single-Supnly, OPA2381AIDRBT 296-17559-1-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
MicroSize Op Amp... 150 1.20 90 Transimpedance Amp 5.00 4.00 3.38 
OPA2338EA/250 OPA2338EACT-ND | Dual, PA338 Op Am 1.63 1.30 98 0PA2381AIDRBT 296-17559-2-ND | Precision, Low Power, 18MIFi2 
OPAES90UA—TOPRDSSBUK-ND | Dua, OPA Op Am 0 120 ernie Ay Saye 
- ual, p Ami g R 4 7 i 
OPA2340EA/250 OPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp......8MSOP 275 220 1.71 OrAcoe tal ORAZ Lay oi Dual, High Power Op Amp, 5A Out eas eT sc 
i OPA2541BM OPA2541BM-ND — | Dual, High Power Op Amp, 5A Out. 198.39 185.17 171.94 
OPA2340EA/250 OPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp......... 8-MSOP 405.75/250 OpADedaT OPADS44T-ND Dual, High-Volt Current Op Amp Gaye 
OPA2340PA OPA2340PA-ND — | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 254 2.04 1.59 OPADBOAAR OPA26O4AP-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion E 
OPA2340UA OPA2340UA-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 254 2.04 1.59 On Ap ct A = oe 
OPA2341DGSA/250 | OPA2341DGSACT-ND Dual Single Supply. R/R Op Amp ae er OPAZEO4AU OPAZ6O4AU-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion 
i pleura ‘ : Op Amp... 4.28 = =— 
OPAZSATDGSA/250 OE aeoaeubi Dual, Single Supply, R/R Op Amp epee OPA26131D 296-16916-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
H a ; Op Amp... 3.31 265 2.06 
OPA2342EA/250 OPA2342EACT-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp .8-MSOP 2.36 1.89 1.47 eae f 
OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 349.25/250 OpAzELAID cool Goda) Oval, High Gain Bandwidth, High Output 
OPA2342UA OPA2342UA-ND 238 1.90 1.43 SPAM Sea 2 See ae 
7 i i i OPA2652E/250 OPA2652ECT-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp 2.79 _ — 
OPA2343EA/250 OPA2343EACT-ND 210 168 1.26 
5 OPA2652E/250 OPA2652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp 412.25/250 
OPA2343EA/250 OPA2343EATR-ND 294.00/250 
4 OPA2652U OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Op Amp 2.45 _ =_ 
OPA2343UA OPA2343UA-ND 1.90 1.52 1.14 , ; 
OPA2344EA/250 OPA2344EACT-ND 9 = = OPA26741-14D 296-15211-5-ND Dual, Wideband, High Output Curren 
OPA2344EA/250 OPA2344EATR-ND 412.25/250 Op Amp with Current HUIS, sceecachasisacs 14-SOIC 2.75 2.20 1.71 
i tn Bail pene fer, OPA26741-14DR 296-19413-1-ND Dual Wideband, High Output Current 
OPA2344PA OPA2344PA-ND | Rail-to-Rail Op Am 257 i pu 
4 1 tq Bail ai cs Op Amp with Current Limit................. 14-SOIC 2.75 2.20 1.71 
OPA2344UA OPA2344UA-ND | Rail-to-Rail Op Am 257 N t 
7 =n = OPA26741-14DR 296-19413-2-ND Dual Wideband, High Output Current 
OPA2345EA/250 OPA2345EACT-ND 2.79 i pu 
OPAD345EA/250 OPA2S45EATR-ND 42.25/50 Op:Amp with Current Limi. 888250125500 
‘ OPA26741D 296-15212-5-ND Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2345UA OPA2345UA-ND ay : ri . 
Op Amp with Current Limit... 8-SOIC 2.75 2.20 1.71 
OPA2347EA/250 OPA2347EACT-ND 1.68 1.34 1.01 OPAISTTIRGVT a —y 
OPA2347EA/250 OPA2347EATR-ND 234.50/250 77 ASE OD AD and, High Output Current Ase) By ans 
OPA2347UA OPA2347UA-ND 1.55 1.24 93 l : : { 
OPA2347UA/2K5 OPA2347UATR-ND 7985.0072,500 OPAZE77IRGVT. cae Dual. Wide iEapLIEE 
OPA2347YEDR 296-18694-1-ND 02 — — Pane os 3 
ata OPA26771DDAR 296-22968-1-ND | Dual, Wideband, High 
OPA2347YEDR 296-18694-2-ND 2919.00/3,000 Curent On Ant am 2a aK 
OPA2347YEDT 296-15210-1-ND 3 EPA : d : 
OPAD347YEDT 296-15210-2-ND 283.50/250 OPA2677IDDAR 296-22968-2-ND Dual Wideband, High Output Sean 
OPA2347YZDR 296-22763-1-ND i 790 152 1.14 apAaEr70 RCC TUMOR Dual Wideband High D ar 
OPA2347YZDR 296-22763-2-ND | Rail-to-Rail In/Out Op Amp ; 2919.00/3,000 Cuiteent pam !gh Outpu AGS DAR AIGR 
OPA2348A1D 296-15363-5-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out a ae apaeaalb 996-14172-5-ND | Dual Very Low Power, Gurren’ 
DEnESEAIDENT: Seta OPA2683IDCNT 296-14173-1-ND Dual Vey Low Pow Current ean 
95 76 57 -14173-1- , : 
= a H Feedback Op Amp..... 439 3.51 2.73 
OPA2348A1DCNT 296-13008-2-ND Dual sah Speed, CMOS, R/R, In/Out nee OeApesaIACMT apse Roe Dual eyo MP, Ga poe 
; ; es 50/25 
OPA2349EA/250 OPA2349EACT-ND | Micropower Op Amp. 2413 170 1.28 becback Up.AMD. 
OPA2349EA/250 OPA2349EATR-ND | Micropower Op Amp. 297°50/250 OPA2683IDGST 296-21392-1-ND __| Dual, Current Feedback Op Amp 439 351 273 
OPA2349UA OPA2349UA-ND Micropower Op Amp. 1.88 1.50 1.13 OPA2683IDGST 296-21392-2-ND Dual, Current Feedback Op Amp 648.50/250 
OPA2350EA/250 OPA2350EACT-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 3.69 2.96 2.30 OPA26841D 296-13463-5-ND ey noe Power, Current Feedback rea orien 
OPA2350EA/250 OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MlHz. 545.25/250 apageRapCN Pee OM Dual Low power Gp ain aan ieee ace 
OPA2350PA OPA2350PA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. ¥ 3.31 265 2.06 
OPA2350UA OPA2350UA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz.......... 331 265 2.06 OPA2684IDCNT 296-13994-2-ND_| Dual, Low Power Op Am| 728,25/250 
OPA2353EA/250 OPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS OPA26901-14D 296-13464-5-ND | Dual, Wideband, Voltage Feedback 
Op Amp, 35MHz.. 3.96 317 247 Op Amp with Disable 459 3.68 2.86 
OPA2353EA/250 OPA2353EATR-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS OPA26901D 296-13465-5-ND | Dual, Wideband, Voltage Feedback 
Op Amp, 35MHz. 585.25/250 Op Amp with Disable 459 368 2.86 
OPA2353UA OPA2353UA-ND Low Cost, Dual, High-Speed CMOS OPA26911-14D OPA26911-14D-ND | Dual, Wideband, Current Feedback 
Op Amp, 35MHz 3.65 292 2.27 Op Amp... 4933.95 3.07 
OPA2354AIDDA 296-13784-5-ND | High Speed 250MHz, OPAZ69TID OPA2691ID-ND | Dual, Wideband, Current Feedback 
CMOS Op Amp... 2.48 1.98 1.54 Op Amp... 493 395 3.07 
OPA2354AIDGKR 296-12642-1-ND | High Speed 250MHz, R/R, 1/0, OPA26941D 296-17883-ND Dual, Wideband, Low Power, Current 
CMOS Op Amp... 248 1.98 1.54 Feedback Op Amp..... 4.07 3.26 2.54 
OPA2354AIDGKR 296-12642-2-ND | High Speed 250Mbz, R/R, |/0, OPA2695|D 296-23387-5-ND | Dual, Ultra Wideband, Current Feedback 
CMOS Op Amp 3465.00/2,500 Op Amp NEW... 4.84 3.87 3.01 
OPA2355DGSA/250 _ | 296-12132-1-ND__| High Speed Video Op Amp 10-MSOP 2.59 2.07 1.61 OPA2695IRGTT 296-23388-1-ND | Dual, Ultra Wideband, Current Feedback 
OPA2355DGSA/250 | 296-12132-2-ND | High Speed Video Op Amp 10-MSOP 382.50/250 Op Amp NEW! 1 5.06 4.05 3.15 
OPA2356AID 296-12406-5-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp..........8-SOIG 2.59 2.07 1.61 OPA2695IRGTT 296-23388-2-ND | Dual, Ultra Wideband, Current Feedback 
OPA2356AIDGKT 296-19954-1-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp.......8-MSOP 2.93 234 1.82 Op Amp NEW... 748.25/250 
OPA2356AIDGKT 296-19954-2-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp........ 8-MSOP 432.25/250 OPA2703EA/250 OPA2703EA/2500T-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Am 5 = = 
OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTCT-ND| R/R, /0, CMOS Op Amp with SD. 2.81 225 1.75 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
UAE Digi-Key Price Each UBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2703EA/250 OPA2703EA/250TR-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 781.50/250 OPA3692IDBQT 296-12604-2-ND Triple Wideband, Current Feedback 
OPA2703PA OPA2703PA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. ——— Op Amp with Disable... 991.25/250 
OPA2703UA OPA2703UA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. AN SS OPA36931DBQ 296-21393-5-ND —_| Triple Wideband, Fixed Gain, 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/250CT-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. SS = Video Bufter.. 510 408 3.45 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/250TR-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 781.50/250 OPA3695IDBQ 296-23389-5-ND Triple, Ultra Wideband, Current Feedback 
OPA2704PA OPA2704PA-ND _|3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. a — Op Amp NEW! .16-QS0P 5.40 4.32 3.65 
OPA2704UA OPA2704UA-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. Ae OPA3832ID 296-21667-5-ND | Triple Low Power, High Boast Fixed 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250CT-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 1.90 1.43 Gain Op Amp... 44-8010 238 190 1.43 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250TR-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 332.50/250 OPA3832IPW 296-21394-5-ND | Triple Low Power, 
OPA2705PA OPA2705PA-ND _| 1MHz, Dual CMOS R/R /0 Op Amp. 2.38 1.90 1.43 Gain Op Amp... ‘44-1880P 2.38 1.90 1.43 
OPA2705UA OPA2705UA-ND_[TMHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 1.90 1.43 OPA3875IDBQ 296-21395-5-ND _| Triple 2:1 High Speed Video Mu 6-QSOP 5.10 4.08 3.45 
OPA2725AID 296-17228-5-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp . 3.04 2.43 1.89 OPA4130UA OPA4130UA-ND | Quad, LP, Precision, FET-In Op Amp... 14-SOIC. 6.90 5.52 4.66 
OPA2725AIDGKT 296-16768-1-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp . 4 PO 20 OPA4131NA OPAA131NA-ND | Quad. General Purpose FET-Input 
OPA2725AIDGKT 296-16768-2-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp.......... 498.75/250 Op Amp .. 14-80IG 7.30 5.84 4.98 
OPA2726AIDGST 296-18505-1-ND | 12V, Low Noise High Speed, CMOS OPA4131Nd OPAAI31NU-ND | Quad, General Purpose EET-Input 
OP AMP never 3.38 2.70 2.10 Op Amp... 14-SOIG 6.10 4.88 4.12 
OPA2726AIDGST 296-18505-2-ND | 12V, Low Noise High Speed, CMOS OPA4131PA OPAAT31PA-ND | Quad, General Purpose FET-Input 
OPA2727AIDR Zo21bo1 SND 12 et ry OPA4131PJ OPA4131PJ-ND cnt, cova Purpose, FET-Input eee 
CMOS Op Amp - 349 2.79 217 Op Amp ... 610 488 442 
OPA2727AIDR 296-21651-2-ND 12V, e-trim™ 20MHz High Precision OPA4131UA OPA4131UA-ND Quad, General Purpose FET-Input 
CMOS Op Amp : 4882.50/2,500 Op Amp. 750 584 493 
OPA2727AIDRBT 296-21233-1-ND | 12V, e-trim™ 20MHz High Precision OPASTS2UA OPAAG2UA-ND | Quad, HS, FET-Input Op Amp. 9.107.228 6.15 
CMOS Op Amp Be 3.94 315 2.45 ‘i : 
OPAZ727AIDRBT ‘| 296-21283-2-ND | 12V, e-trim™ 20MHz High Precision OraaceD S| en, oa irl la Se Pe 
CMOS Op Amp 582.00/250 OPA4137PA OPA4137PA-ND | Quad, FET-Input Op Amp MB 
OPA2734AIDGST 296-16769-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4137U OPA4137U-ND | Quad. FET-Input Op Amp AGS ee 
Op Amp 495 3.96 3.08 : : 
: OPA4137UA OPA4137UA-ND | Quad, FET-Input Op Amp Lf = = 
OPA2734AIDGST Zoo teices Nb SOS Aa Single-Supply, CMOS Faieopeh OPA4227PA OPA4227PA-ND | Quad, High Precision Op Amp im = = 
creresuo smn [ah Si i i ee | et aa ss te nin ey ashe 
p Amp... \ i i a f ‘ei iia 
OPA2735AIDGKT 296-16771-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS ee ae . te soar Spi yom te a po 
Op Amp 495 3.96 3.08 ; » Single- : gis 
oo OPA4241UA OPA4241UA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp...14-SOIC 8.40 _ _- 
OPA2735AIDGKT 296-16771-2-ND my Single-Supply, CMOS a eneeh OPA4243EA/250 OPA4243EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp...........14-TSSOP 394 — — 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5CT-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 2.17 GeRAaAAER OED Raven uae Sine Supp OB AMD n-ne MATSSOF SUE 
i igle-Supply ppower Op Am -14-TSSOP 3.53 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5TR-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R /0 Op Amp. 4882.50/2,500 ’ 
area OPA4244EA/250 OPA4244EATR-ND | Single-Supply ypower Op Am T4TSSOP 522.00/250 
OPA2743EA/250 296-17017-1-ND _|7MHz, Dual CMOS R/R /0 Op Amp. 3.83 3.06 2.38 GEAASRIPR BAS RTM Gucd, Sincly Scoaty peur OG An Acs ya 
OPA2743EA/250 296-17017-2-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 565.25/250 i ge SUPP 'Y BP! pene ’ a 
OPA4251UA OPA4251UA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp...14-SOIC 8.40 
OPA2743PA 296-12726-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 2.17 ORAAOTIPA SBAOZERATOM Guied’ High Preneicn Go Arn es Hes EB 
OPA2743UA 296-12727-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 217 : ta eae ale ree : oOs ae 
af ‘ OPA4277UA OPA4277UA-ND Quad, High Precision Op Amp. 7.32 5.86 4.95 
OPA2822E/250 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 3.22 258 2.01 pe 
OPA2822E/250 296-12984-2-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 475.50/250 OPA4234U OPA4234U-ND ee Td sa 
OPA2822U 296-9623-5-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp......8-SOIC. 288 2.31 1.80 ‘i ¢ P d sai ae 
OPA28301D 296-17957-5-ND | Dual, Low Power, Single Supply, Wideband OPA4234UA Onasec4UE NG eaileGt SOMA oa 
Op Amp BS0IGC 190 152 1.414 ; Dn 4 
OPA4336EA/250 OPA4336EACT-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
OPA28301IDGKT 296-17958-1-ND 
Op Amp 4.28 = = 
Op Am 8-MSOP 2.15 1.72 1.29 
i mu mals OPA4336EA/250 OPA4336EATR-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
OPA2830IDGKT 296-17958-2-ND 
Op Amp... 631.75/250 
301.00/250 
Aaataed OPA4340EA/250 OPA4340EACT-ND | Quad, Single Supply, R/R Op Amp. ig = = 
—  . ow Re 0” Be ies 
OPA2832IDGKT 296-18003-1-ND ul vad, Single-Suppl, AnD: : cme 
OnANI B-MSOP 203 162 1.22 OPA4342EA/250 OPA4342EACT-ND | Quad, MicropowerR/R Op Amp.......14-TSSOP 3.65 2.92 227 
PADSAIDGET FOGTANISEAA _ oT Power, High Speed, Fixed Gain OPA4342EA/250 OPA4342EATR-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp......... 14-TSSOP 538.75/250 
Op Amp ahSOR 983 50/250 OPA4342PA OPA4342PA-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp. 14-Dip 3.65 292 227 
OpnaaA6ID POCTERE ATOM Dil, Wideband, Low-Notee ; OPA4342UA OPA4342UA-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp. 14-SOIC 3.65 292 227 
Adak) ; OPA4343EA/250 OPA4343EACT-ND_| Quad, Single-Supply Op Amp. 16-SSOP 3.60 2.88 2.24 
Voltage-Feedback Op Am oe 5.10 4.08 3.45 
OPA28891D 296-22185-5-ND ‘| Dual, nan Power, Wigeband: Voltage- OPA4343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 16-SSOP 532.00/250 
OPA4343NA/250 OPA4343NACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp............14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
seetiace Oo a) OPA4343NA/250 OPA4343NATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 44-TSSOP 532.00/250 
Opaeeolnesh ee Heine Onan Vote 257 208 160 | OPAd343UA OPA4343UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp............ 14-SOIG 3.22 258 2.01 
OPA2889IDGSR 296-22186-2-ND | Dual, Low Power, Wideband, Voltage. OPA4344EA/250 OPAG344EACT-ND_|Quad, Single-Supply Op AMP... 14TSSOP__ 4.70 — _— 
Feedback Op Amp 3590.00/2,500 OPA4344EA/250 OPA4344EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp.. .14-TSSOP 695.00/250 
OPA28901D 296-22969-5-ND | Low Power, Wideband, OPA4344PA OPA4344PA-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. -14-Dip [RAC 
ra a emer | = 
OPA2890IDGST 296-22970-1-ND  |Low Power, Wideband, Voltage- d uad, Single-Supply Op Amp.......... 14° : ae 
OPA4345EA/250 OPA4345EATR-ND_ | Quad, Single-Supply Op Amp........... 14-TSSOP 631.75/250 
Feedback Op Am 279 2.24 41.74 
OPA2890IDGST 296-22970-2-ND Low Power, Wiese OPA4345UA OPA4345UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp. 14-SOIC 4.28 _— _— 
Feedback Op Amp... 412.25/250 OPA4347EA/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
OPA3355EA/250 OPA3355EN/250CT-ND |Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4347EA/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 379.00/250 
with Shutdown 360 288 2.24 OPA4347UA OPA4347UA-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-SOIC 2.36 1.89 1.47 
OPAS355EA250 OPAG3SSEASOTR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4347UA/2K5 OPA4347UATR-ND_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-SOIC 3307.50/2,500 
with’ Shutdown 532,00/250 OPA4348AID 296-12277-5-ND | 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp 148010 117 94 73 
OPA3355UA OPA3355UA-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4348AIPWT 296-12278-1-ND | 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp.........14-TSSOP 140 142 87 
with’ Shutdown 3.26 261 2.03 OPA4348AIPWT 296-12278-2-ND_ | 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp........ 14-TSSOP 206.25/250 
OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2KSCT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND |High Speed CMOS Op Amp, 35MHz.....16-SSOP 806 — — 
with Shutdown 3.26 261 2.03 OPA4350EA/250 OPA4350EATR-ND_ | High Speed CMOS Op Amp, 35Mbkz..... 16-SSOP 1309.75/250 
OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2KSTR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4350UA OPA4350UA-ND [High Speed CMOS Op Amp, 35MHz 7 
with Shutdown 4567.50/2,500 OPA4353EA/250 OPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 5.22 418 3.53 
OPA3684ID 296-13646-5-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4353EA/250 OPA4353EATR-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 848.25/250 
Op Amp with Disable 5.50 440 3.72 OPA4353UA OPA4353UA-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 5.36 4.29 3.34 
OPA3684IDBOT 296-13647-1-ND — | Low Power, Triple Current Feedback OPA4354AIDR 296-12643-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 
Op Amp with Disable 6.00 4.80 4.05 CMOS Op Amp : 3.60 2.88 2.24 
OPA3684IDBOT 296-13647-2-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4354AIDR 296-12643-2-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 170, 
Op Amp with Disable 975.00/250 CMOS Op Amp 7 5040.00/2,500 
OPA3690ID OPA3690ID-ND —_| Triple, Wideband, Voltage OPA4354AIPWR 296-12644-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, B/R, 1/0, 
Feedback Op Amp 5.80 4.64 3.92 CMOS Op Amp . 3.60 288 2.24 
OPA3690IDBQT OPA3690IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Voltage OPA4354AIPWR 296-12644-2-ND | Quad, High Speed, 
Feedback Op Amp 6.40 5.12 4.32 CMOS Op Amp 5040.00/2,500 
OPA3690IDBOT OPA3690IDBOTTR-ND | Triple, Wideband, Voltage OPA4364AID 296-14629-5-ND | 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 
Feedback Op Amp 1040.00/250 14-S0IC 3.15 252 1.96 
OPA3691ID OPA3691ID-ND | Triple, Wideband, Current Feedback OPA4364AIPWT 296-14630-1-ND 
Op Amp... 6.20 4.96 4.19 ie 14-TSSOP 3.49 279 217 
OPA3691IDBOT OPA3691IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Current Feedback OPA4364AIPWT 296-14630-2-ND | 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 
Op Amp... 6.80 5.44 4.59 Op Amp... 14-TSSOP 515.50/250 
OPA3691IDBOT OPA3691IDBQTTR-ND| Triple, Wideband, Current Feedback OPA4374AID 296-18201-ND __|6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 48010 238 1.90 143 
Op Amp... 1105.00/250 OPA4374AIPWT 296-16811-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Am 14-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
OPA3692ID 296-12603-5-ND | Triple Wideband, Current Feedback OPA4374AIPWT 296-16811-2-ND —_|6.5MHz, R/R In/Out Op Am -14-TSSOP 349.25/250 
Op Amp with Disable 550 440 3.72 OPA4376AIPWR 296-22565-1-ND Quad Precision, Low Noise, 
OPA3692IDBQT 296-12604-1-ND | Triple Wideband, Current Feedback Op Amp... 14-TSSOP 3.15 252 1.96 


Op Amp with Disable 


610 488 4.12 
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INSTRUMENTS 
el Digi-Key Price Each Ul 5 Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA4376AIPWR 296-22565-2-ND | Quad Precision, Low Noise, RC45801DR 296-15367-2-ND | Dual Audio Op Amp. 812.50/2,500 
Op Amp ce 3570.00/2,000 RC45801P 296-15368-5-ND | Dual Audio Op Amp. 92 69 52 
OPA4379AIPWR 296-21236-1-ND | 1.8V, 90kHz R/R, 1/0 Op Amp 3.38 2.70 2.10 RC45801PWR 296-15369-1-ND | Dual Audio Op Amp. 92 69 52 
OPA4379AIPWR 296-21236-2-ND | 1.8V, 90kHz R/R, 1/0 Op Amp 3825.00/2,000 RC45801PWR 296-15369-2-ND | Dual Audio Op Amp. 612.00/2,000 
OPA46841D 296-13648-5-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback SA5532ADR 296-16994-1-ND —_| Dual, High Speed Audio Op Amp 99 83.66 
Op Amp 6.28 5.03 4.24 SA5532ADR 296-16994-2-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 1072.50/2,500 
OPA4684IPWT 296-13649-1-ND Quad, Low Power, Current-Feedback SA5532AP 296-16995-5-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 99 83 4836.66 
Op Amp 6.94 5.56 4.69 SA5532DR 296-16996-1-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 75 63 50 
OPA46841PWT 296-13649-2-ND Quad, Low Power, Current-Feedback SA5532DR 296-16996-2-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 812.50/2,500 
Op Amp 1127.75/250 SA5532P 296-16996-5-ND _| Dual, High Speed Audio Op Amp gi 
OPA4703EA/2K5 OPAA7OSEA/2KSCT-ND ibe, GuadlG ar SA5534ADR 296-17271-1-ND | Low Noise Op Amp . 7.20 1.00 80 
/0 Op Amp. 2 = SA5534ADR 296-17271-2-ND | Low Noise Op Amp. 1300.00/2,500 
OPA4703EA/2K5 OPA4703EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SA5534AP 296-17272-5-ND Low Noise Op Amp. 1.20 1.00 .80 
VO Op Amp. 4-TSSOP 12555.00/2,500 SA5534DR 296-17273-1-ND | Low Noise Op Amp. 111 93 74 
OPA4703EA/250 296-17093-1-ND | 1MHz, Quad CI t4tssor [eon SA5534DR 296-17273-2-ND [Low Noise Op Amp. 1202.50/2,500 
OPAA703EA/250 296-17093-2:ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, ; SASSSAR Senge ie NOR Low Noise Op Amp. ae 
t SA5534PSR 296-17275-1-ND | Low Noise Op Amp. 141-9374 
VO Op Amp 14-TS80P Hea 21200 SA5534PSR 296-17275-2-ND | Low Noise Op Amp . 984.00/2,000 
OPA4703UA OPA4703UA-ND | {MHz, Quad CMOS R/R,/0OpAmp....14-S0IC 810 — — ye il , ‘ ; 
$N10501D 296-14777-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 1.68 134 1.01 
OPA4704EA/2K5 OPAATOAEA/2KSCT-ND iararciar era RR, tatssop Meee SN10501DBVT 296-15094-1-ND __| High Speed, R/R, Video Op Amp 1.90 152 1.14 
A : SN10501DBVT 296-15094-2-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 266.00/250 
OPA4704EA/2K5 OPA4704EA/2K5TR-ND | 5MHz, Quad CMOS R/R, 
: : fi SN10501DGK 296-16654-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 1.68 134 1.01 
OPANTOAEADEO Resa an Op Aa aR Was HOSS 02:50) SN10501DGN 296-18520-5-ND —_| High Speed, R/R, Video Op Amp 1.68 134 1.01 
0 Op re A , jactssor [eno SN10502D 296-15329-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 2.25 180 1.35 
: SN10502DGK 296-16655-5-ND _| High Speed, R/R, Video Op Amp 2.25 1.80 1.35 
OPA4704EA/250 296-17094-2-ND | 5MHz, Quad CMOS R/R, 
i10 Op Amp  14-T8S0P 4446.25/250 SN10502DGN 296-16656-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 2.25 180 1.35 
OPA4704UA OPA4704UA-ND | 5IMHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp....14-SOIC 810 — — ee prea lhe fia. tee ey ee Hs aed Be a We 
7 - -5- i i . i ; i 
OPAA70SEA/2K5 OO CCENZbSSTND)) (MHz, Quad CMOS F/R, 14-tssop Wee eoeree SN75207BN 296-9910-5-ND —_| Dual High Sensitivity Line Receiver 281 225 175 
OPA47OSEA/2K5 OPAA705EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SN761633RTAR 296-22932-1-ND FM Stereo Radio/Transmitter 473 3.78 2.94 
1/0 Op Amp. 14-TSSOP 5040.00/2,500 SN761633RTAR 296-22932-2-ND | FM Stereo Radio/Transmitter .. 5356.00/2,000 
OPA4705EA/250 296-17095-1-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SN761662DBTR 296-19431-1-ND Digital TV Tuner IC... .38-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
pi ree 20a a | ERE ee ig ag, 
OPA4705EA/250 296-17095-2-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, -18720-1- uto Gain Control Amp ... Fl . : : 
i10 Op Amp " cesasussaneet4-TSSOP 582.00/250 SN761663DGKR 296-18720-2-ND _| Auto Gain Control Amp 8-MSOP 2687.50/2,500 
OPA4705UA OPA4705UA-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, /0 Op Amp....14-SOIG 3.60 2.88 2.24 SN761664DBTR 296-20650-1-ND _| Digital TV Tuner IC. -38-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
OPA4727AIPWR 296-21237-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS SN761664DBTR 296-20650-2-ND —_| Digital TV Tuner IC. .38-TSSOP 2576.00/2,000 
Op Amp... 14-TSSOP 5.00 4.00 3.38 SN761666DGKR 296-20651-1-ND | Auto Gain Control A\ 8-MSOP 2.10 168 1.26 
OPA4727AIPWR 296-21237-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS ae ett poe eto Aa Gan Sono Amp at 5 are 
Op Amp 14-TSSOP 6250.00/2,000 -21711-1- igital TV Tune | ! ! b 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250CT-ND |7MHz, Quad CMOS R/R, SN761667RHAR 296-21711-2-ND | Digital TV Tune 3970.00/2,500 
V0 Op Amp 14-TSSOP 5.29 4.23 3.29 SN761678BDBTR 296-20686-1-ND | TV Tuner IC. : 2410 1.68 1.26 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250TR-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, SN761678BDBTR 296-20686-2-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2184.00/2,000 
V0 Op Amp 14-TSSOP 781.50/250 SN761681DBTR 296-19597-1-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
OPA4743UA 296-12205-5-ND | 12V, Quad, High Speed, SN761681DBTR 296-19597-2-ND _| TV Tuner IC. .30-TSSOP 2184.00/2,000 
R/R, 1/0 Op Amp 5.29 4.23 3.29 SN761683BDAR 296-21821-1-ND |TV Tuner IC. "32-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
OPA48201PWT 296-17560-1-ND | Quad, Unity-Gain Stable, SN761683BDAR 296-21821-2-ND | TV Tuner IC. .32-TSSOP 2184.00/2,000 
Voltage-Feedback Op Amp.. a 510 4.08 3.45 SN761685PWR 296-19782-1-ND | TV Tuner IC. .24-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
OPA4820IPWT 296-17560-2-ND | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, SN761685PWR 296-19782-2-ND | TV Tuner IC. .24-TSSOP 1742.00/2,000 
Voltage-Feedback Op Amp.. 828.75/250 SN761688PWR 296-19739-1-ND _| Down Convertei .16-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
OPA48201D 296-17590-5-ND | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, SN761688PWR 296-19739-2-ND | Down Convertei 16-TSSOP 1742.00/2,000 
Voltage-Feedback Op Amp.. 518 4.14 3.22 TAS5015PFB 296-12995-5-ND —_| True Digital Audio Amp TAS5015 
OPA4830IPW 296-21513-5-ND | Quad, LP, Wideband Op Amp. 28i) 2.26). 7S Digital Audio PWM Processor . 48-TOFP 33.66 31.42 29.18 
nae ee ND ra High sped Mu oe 3.68 2.86 TAS5100ADAP 296-12744-5-ND | Digital Audio PWM Amp 2-HTSSOP 17.85 16.66 15.47 
i rogrammable Gain Am . = TAS5102DADR 296-23674-1-ND | 20W Stereo Digital Amp 
PGAT12AIDGST 296-23315-1-ND | Prog. Gain Amp with Mux. 248 1.98 1.54 Stage NEW! 32-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
PGA112AIDGST 296-23315-2-ND | Prog. Gain Amp with Mux. 365.75/250 TASS102DADR 296-03674-2-ND | 20W Stereo Digital Amp Power 
PGA202KP PGA202KP-ND Digitally Controlled Stage NE! -HTSSOP 4590.00/2,000 
Programmable Gain Op Amp 1281S TAS5103DAPR 296-23675-1-ND | 15W Stereo Dig ; 
PGA203KP PGA203KP-ND Digitally Controlled Stage NEW! 30-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
Programmable Gain Op Amp.. ay TAS5103DAPR 296-23675-2-ND | 15W Stereo Digital Amp Power 
PGA204AP PGA204AP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp . 13.91 => = Stage NEW! 32-HTSSOP 4590.00/2,000 
PGA204AU PGA204AU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp . 13.91 — — = =a rat 7 
PGA204BP PGA204BP-ND | Prog. Gain Instrumentation Amp . he = = TAROLIODAR ocala Tue Digital Audio Amp TAS5110, 
PGA204BU PGA204BU-ND Prog. Gain Inst tation A\ 15.08 PWM Power Output Stage 32-HTSSOP 17.85 16.66 15.47 
B fogs galnenstumentauon Amp uy =e! TAS5111ADADR 296-21516-1-ND | Digital Amp Power Stage .32-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
PGAZOSAP PGAZ0SAP-ND __| Prog. Gain Instrumentation Amp . 1208 TAS5111ADADR 296-21516-2-ND _| Digital Amp Power Stage 32-TSSOP 6120.00/2,000 
See eae oe ail hetumpaytetion le 8 =e TAS5111DAD 296-15277-5-ND__| Digital Amp Power Stage .32-TSSOP 6.64 5.32 4.49 
POASOEEII SE cect (Poaceae 2 ana TASS112ADCA 296-17673-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage.......56-TSSOP 7.50 6,00 5.07 
9. Gain Instrumentation Amp .. thee TAS5112ADFD 296-15944-5-ND | Digital Amp Stereo Power S 6-TSSOP 750 6.00 50 
PGA206UA PGA206UA-ND | High Speed Programmable Gain 5 15 945-5- igital Amp Stereo Power Stage .......56- 7.50) 6.00) 5.07 
Instrumentation Amp 16.20 = = TAS5112DFD 296-15330-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 6-HTSSOP 8.34 668 5.63 
PGAOTUA Fee SEER Hick Speed P aa : TAS5121DKD 296-16644-5-ND _| Digital Amp Stereo Power Stage........36-PSOP3 6.00 4.80 4.05 
7 52 Pei sentiog Ane eal TAS5124IDKD 296-17474-5-ND __| Digital Amp Stereo Power Stage.........36-PSOP3 6.80 5.44 4.59 
PGA3OQAIPWT 296-16726-1-ND _| Smart Programmable Sensor. 5.20 4.39 TASS 122004 ASSET cae Digital Amp Power sutssop MCRGMEeMG 
PenzeOUDS. Bae eNO brates Convcted Murcencas ~ ~~ | tass13z0Dv 296-21414-5-ND | Stereo Digital Amp Power Stage....44-HTSSOP 439 351 273 
Preamp 16.58 14.93 13.24 TAS5142DDV 296-18033-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage......44-HTSSOP 6.20 4.96 4.19 
: : : TAS5142DKD 296-17861-5-ND _| Stereo Digital Amp Power Stage 36-SSOP_ 8.00 6.40 5.40 
RC4136N 296-9649-5-ND | Quad General P Op Ai 1.20 1.00 .80 
ACasea 296-9650-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. oy Gy es TAS5152DKD 296-17901-5-ND | Stereo Digital Amp Power Stage.......6-PSOPS 8.60 6.88 5.81 
RC4558DGKR 296-16946-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 50 40 30 TAS5162DDV 296-21652-ND 2x210 Watt Stereo Digital Amp 
RC4558DGKR 296-16946-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 337.50/2,500 Power Stage ee 9.90 7.92 6.69 
RC4558DR 296-14634-1-ND _| Dual General Purpose Op Amp. Le ev TAS5162DKD 296-21653-ND 2x210 Watt Stereo Digital Amp 
RC4558DR 296-14634-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 272.50/2,500 Power Stage . 9.75 8.78 7.79 
RC4558IDGKR 296-17418-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. aa We ep TASS176DDW 296-22026-5-ND | 6-Ch., 100W Digital Amp Power 
RC4558IDGKR 296-17418-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 455.00/2,500 Stage 44-HTSSOP 8.60 6.88 5.81 
RC4558IDR 296-17440-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 48 36.27 TAS5182DCA 296-15249-5-ND —_| 100W Stereo Digital Amp Power Stage 
RC45581DR 296-17440-2-ND __| Dual General Purpose Op Amp. 390.00/2,500 Controller...... 56-HTSSOP 8.83 7.95 7.05 
RC45581P 296-17460-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. 48 «3607 TAS51821DCA 296-16663-5-ND | 100W Stereo Digital Amp Power Stage 
RC45581PWR 296-17419-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 43°36) 27 Controle B-HTSSOP 9.41 8.48 7.52 
RC4558IPWR 296-17419-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 320.00/2,000 TAS5186ADDV 296-19320-5-ND | 6-Ch., 210W Digital Amp Power 
RC4558P 296-1414-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. LQ” BB Stage... 44-HTSSOP 850 7.65 6.79 
RC4558PSR 296-9651-1-ND __| Dual General Purpose Op Amp. 4637.26 TAS5186ADDVR 296-19321-1-ND | 6-Ch., 210W Digital Amp Power 
RC4558PSR 296-9651-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 Stage 4-HTSSOP 8.50 7.65 6.79 
RC4558PWR 296-13789-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 46 376 TAS5S186ADDVR 296-19321-2-ND | 6-Ch., 2 
RC4558PWR 296-13789-2-ND —_| Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 Stage .... 44-HTSSOP 12598.00/2,000 
RC4559P 296-9652-5-ND | Dual High Performance Op Am 92 69 52 TAS5186DDV 296-18071-5-ND | 6-Ch., 210W, DI 
RC4560IDR 296-17547-1-ND _ | Dual Audio Op Amp 92 69 52 Stage 850 7.65 6.79 
RC45601DR 296-17547-2-ND 747.50/2,500 TAS5261DKD 296-20729-5-ND | 315W Mono 
RC4560IP 296-17554-5-ND 92 69 52 Power Stage. 875 7.88 6.99 
RC4560IPWR 296-17544-1-ND 92 «469 «52 TAS5342DDVR 296-22662-1-ND | 100W Stereo Digital Amp Power 
RC4560IPWR 296-17544-2-ND 612.00/2,000 Stage 5.90 4.72 3.99 
RC4580IDR 296-15367-1-ND 75 63 50 


(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


824 (T0911) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EXAS 


AMPLIFIERS (Continued) 


INSTRUMENTS 
Lee Digi-Key Price Each TUTE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
TAS5342DDVR 296-22662-2-ND | 100W Stereo Digital Amp Power THS31221D 296-13337-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 
Stage .... 44-HTSSOP 7376.00/2,000 Current-Feedback Amp..... 5.80 464 3.92 
TAS5342LDDVR 296-22876-1-ND | 100W Stereo Digital Amp Power THS3122IDDA 296-21979-ND Low Noise, High Speed, 450mA 
Stage... 44-HTSSOP 5.50 4.40 3.72 Current-Feedback Amp..... 618 4.95 4.18 
TAS5342LDDVR 296-22876-2-ND | 100W Stereo Digital Amp Power THS3122IDDAR 296-13338-1-ND —_| Low Noise, High Speed, 450mA 
Stage ... 44-HTSSOP 6876.00/2,000 Current-Feedback Amp..... 6.18 495 418 
TAS5352DDVR 296-22663-1-ND | 125W Stereo Digital Amp Power THS3122IDDAR 296-13338-2-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 
Stage .... 44-HTSSOP 6.20 4.96 4.19 Current-Feedback Amp.... 9580.00/2,500 
TAS5352DDVR 296-22663-2-ND | 125W Stereo Digital Amp Power THS3125EVM 296-20547-ND Evaluation Module for THS3125 50.00 = = 
44-HTSSOP 7750.00/2,000 THS31251D 296-13339-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 
TAS5414ATDKDMQ1 _|296-22042-5-ND 36-SSOP_15.75 14.70 13.65 Current-Feedback Amp..... 5.90 4.72 _ 3.99 
TASS414ATDKDQ1 _/296-22674-5-ND | 4-Channel Auto Digital Am 36-SSOP 15.58 14.03 12.44 THS3125IPWP 296-13340-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 
TASS414ATPHDMQ1 |296-23097-ND | 4-Channel Auto Digital Am 4-HTOFP 15.58 14.03 12.44 isasnity aceecim | EC eaee Gee) OU) 28 
TAS5414ATPHDQ1 —‘| 296-23098-ND 4-Channel Auto Digital Am 4-HTOFP 13.74 12.38 10.98 Pecihack Ani : Any aR pen 
TAS5414TDKDQ1 296-21640-5-ND | 4-Channel Auto Digital Amy 36-SSOP 15.58 14.03 12.44 THSaogiDaVT POE OT EPNOMEE {.3Grb Low Dek ene : : : 
TAS5414TDKDRMQ1 | 296-21964-1-ND__| 4-Channel Auto Digital Am 36-SSOP 15.75 14.70 13.65 Feedback Amp : 529 423 3.29 
TAS5414TDKDRMQ1 /296-21964-2-ND | 4-Channel Auto Digital Am 36-SSOP 6562.50/500 aE a = : : : 
TASS424ATDKDMG1 |296-22043-5-ND | 4-Channel Auto Digital Am 44-SSOP 16.95 15.82 14.69 THS8201DBVT AID ene Currant esto See 
TAS5424ATDKDRQ1 | 296-22067-1-ND | 4-Channel Auto Digital Am 44-SSOP 15.08 14.07 13.07 THS3201DGK 96-16776-5-ND | 1.8GHz Low Distortion Current. : 
TAS5424ATDKDRQ1 | 296-22067-2-ND | 4-Channel Auto Digital Am 44-SSOP 6281.50/500 Feedback Amp : _8MSOP 4.73 378 294 
TAS5424TDKDQ1 296-21654-ND 4-Channel Auto Digital Amp... 44-SSOP 15.11 14.10 13.10 THS3201DGN 296-15218-5-ND |1.8GHz Low Distortion, Current. 
TAS5601DCAR 296-23099-1-ND 20W Stereo Digital Amp Power Feedback Amp 473 3.78 2.94 
Stage .....-.- 56-HTSSOP 3.78 3.03 2.36 THS3201EVM 296-18845-ND Evaluation Module for THS3201 50.00 — 
TAS5601DCAR 296-23099-2-ND | 20W Stereo Digital Amp Power THS3201MDGNREP —|296-18133-1-ND —_| 1.8GHz Low Distortion Current-Feedback 
Stage .... 56-HTSSOP 4284.00/2,000 Amp ..8-MSOP 7.14 5.72 4.82 
TASS704PAPR 296-23372-1-ND | 20W Stereo Digital Audio Power THS3201MDGNREP | 296-18133-2-ND _| 1.8GHz Low Distortion Current-Feedback 
Amp NEW"... 64-HTQFP 6.00 4.80 4.05 _..8-MSOP 11067.50/2,500 
TASS704PAPR 296-23372-2-ND | 20W Stereo Digital Audio Power THS3202D 296-13655-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp. 580 464 3.92 
Amp NEWS... 64-HTQFP 3750.00/1,000 THS3202DGK 296-16777-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp. 580 464 3.92 
TAS5706AEVM 296-23158-ND Evaluation Module for TAS570 ..— 305.00 — THS3202DGN 296-13656-5-ND =| 2GHz Current-Feedback Amp .. 5.80 464 3.92 
TAS5706PAPR 296-22973-1-ND | 20W Stereo Digital Audio Power THS3202EVM 296-20548-ND Evaluation Module for THS3202 50.00 — — 
64-HTOFP 6.00 4.80 4.05 THS4001CD 296-1763-5-ND___| High Speed, Low Power Op Amp 4.50 3.60 2.80 
TAS5706PAPR 296-22973-2-ND | 20W Stereo Digital Audio Power THS4001EVM 296-10021-ND Evaluation Module for THS4001 5000 — — 
p 5438.00/1,000 THS4001ID 296-1764-5-ND —_| High Speed, Low Power Op Amp 473 3.78 2.94 
THS3001CD 296-1762-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp. 610 4.88 4.12 THS4011CD 296-2404-5-ND | 290MHz High Speed Amp 3.26 261 2.03 
THS3001EVM 296-10020-ND Evaluation Module for THS3001 ... 50.00 — — THS4011CDGNR 296-7508-1-ND | 290MHz Low-Distortion 
THS3001HVIDGN 296-19419-5-ND 420MHz Current-Feedback Op Amp. 8.58 7.73 6.85 Voltage-Feedback Op Amp... 372.97 2.31 
THS30011D 296-7507-5-ND 420MHz Current-Feedback Op Amp. 6.30 5.04 4.26 THS4011CDGNR 296-7508-2-ND 290MHz Low-Distortion 
THS3001IDGNR 296-12006-1-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp. 6.30 5.04 4.26 Voltage-Feedback Op Amp... 5197.50/2,500 
THS3001IDGNR 296-12006-2-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp. 9765.00/2,500 THS4011EVM 296-10022-ND Evaluation Module for THS4011 0 
THS3061D 296-13502-5-ND | Single, Low Distortion, High Slew-Rate THS40111D 296-7509-5-ND | 290MHz Low-Distortion 
Current-Feedback Amp... 5.90 4.72 3.99 Voltage-Feedback Op Amp... 3149) 2.797217 
THS3061DGN 296-13613-5-ND __| Single, Low Distortion, High Slew- Rate THS4011IDGNR 296-7510-1-ND | 290MHz Low-Distortion 
Current-Feedback Amp .8-MSOP 5.90 4.72 3.99 Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 3.15 2.45 
THS3061EVM 296-20542-ND Evaluation Module for THS3061 = = THS4011IDGNR 296-7510-2-ND | 290MHz Low-Distortion 
THS3062D 296-13821-5-ND | Dual, Low Distortion, High Slew-Rate Voltage-Feedback Op Amp... 5512.50/2,500 
Current-Feedback Amp 8.50 6.80 5.74 THS4012CD 296-7511-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3062DDA 296-13503-5-ND | Dual, Low Distortion, High Slew-Rate Voltage-Feedback Op Amp... oa) 408) 92) 
Current-Feedback Amp 8.50 6.80 5.74 TSAO TECOGN aM Voliageteciak on ana sag ae aus 
THSs0e2DEN RASS OND Orrtet cn Slew-Hate aay a4 THS4012CDGNR 296-10023-1-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3062EVM 296-20543-ND __| Evaluation Module for THS3062 ae sraeanisaneil PTE oc ce roedback Op Amp... Sal 0 ae 
THS3091D 296-16671-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... . 7905.00/2,500 
“assnoigie aenasaeesam | AREER eraser Sen GEN) ORE THS4012EVM 296-10024-ND [Evaluation Module for THS4012 = = — 
2 ceo pie , Ap AES THS40121D 296-7513-5-ND —_| Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3091EVM 296-16738-ND__| Evaluation Module for THS309% a = Vollage-reedback Op Amp... Sey) Sha BE 
: mW THS4012IDGN 296-10025-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3092D 296-18836-5-ND Hanah: rae Distortion, Current- arr Voltage-Feedback Op Amp... 5.30 4.24 3.58 
eedback Op Amp.... a i = =a —Distorti 
THS3092DDA 296-18210-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- TSAO TaN ZISTOTESTHIDY eae oe sey Ago AGE 
Feedback Op Amp 6.56 5.54 THS4012IDGNR 296-10025-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3092EVM 296-18837-ND Evaluation Module S = Voltage-Feedback Op Amp... 8215.00/2,500 
THS3095D 296-16672-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- THS4021CD 296-2405-5-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
Feedback Op Amp.... on 5.10 4.08 3.45 Voltage-Feedback Op Amp... 6.20. 416 3.51 
THS3095DDA 296-15790-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- THS4021CDGNR 296-10026-1-ND | 350MHz Ultra-Low Noise 
Feedback Op Amp. 440 3.72 Voltage-Feedback Op Amp... 5.20 416 3.51 
THS3095EVM 296-16739-ND Evaluation Module For a THS4021CDGNR 296-10026-2-ND | 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3096D 296-18838-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 8060.00/2,500 
Feedback Op Amp 6.40 5.40 THS4021EVM 296-10027-ND Evaluation Module for THS4021 50.00 - = 
THS3096EVM 296-18839-ND Evaluation Module for THS3096 — THS40211D 296-7516-5-ND | 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3096PWP. 296-18840-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5.40 432 3.65 
Feedback Op Amp. 14-HTSSOP 8.40 6.72 5.67 THS4021IDGNR 296-7517-1-ND | 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3110EVM 296-18841-ND Evaluation Module for THS3110 . -_- = Voltage-Feedback Op Amp... 5.40 432 3.65 
THS31101D 296-15768-5-ND | Low Noise, High Voltage, Current-Feedback THS4021IDGNR 296-7517-2-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
Op Amp... 293 2.34 1.82 Voltage-Feedback Op Amp... 8370.00/2,500 
THS31101DGN 296-15769-5-ND | Low Noise, THS4022CDGNR 296-7518-1-ND | Dual 350MHz Low-Noise 
Op Amp... 270 210 Voltage-Feedback Op Amp... 7.30 5.84 4.93 
THS3111EVM 296-18842-ND | Evaluation Module for THS3111 x THS4022CDGNR 296-7518-2-ND Vole Hee OD Ann aieoaoson 
Tee pe IOS ND Qf pea High Votage, Current-eedback po “ie THS4022EVM 296-10028-ND _| Evaluation Module for THS4022 5000 
THS3112EVM 296-20544-ND Evaluation Module for THS311 - = THS4022ID 296-7519-5-ND TVOaae reece Gn A Sy nA 
ila a ee 7a_978 294 | THS4022IDGNR | 296-7520-1-ND | Dual 350MHz Low-Noise 
THS31121DDAR 296-13334-1-ND [Low Noise, High Speed Voltage-Feedback Op Amp... reed (80) toll 
Cirenttaa aback Ai ay fue Ao THS4022IDGNR 296-7520-2-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise 
THS3112IDDAR 296-13334-2-ND | Low Noise, High Speed TISAOHTGD OTE we Feedback On Amp... 2 Hesse ely 
Current-Feedback Amp 7245.00/2,500 2406-5: 7 Low Noise Voltage-Feedback 
THS3115EVM 296-20545-ND _| Evaluation Module for THS3115 A aaaaenenn aeosaacaan (Aes valiagesranabadl a) Ry Bs 
THS31151D 296-13335-5-ND Low Roles, High epee Hee eep oct Op Amp... “3 “g(a Bee) DES) 
urrent-Feedback Amp 87 5 -2- 
THSa11gIPWP areca Low Noise, High Speed THS4031CDGNR 296-7521-2-ND nay Noise Voltage- Feedback SepsnDERE 
Current-Feedback Amp 5.29 4.23 3.29 E a a = = 
THS3120EVM 296-18843-ND Evaluation Module for THS3120 50.00  — eos Mv M 28671 0028 ND Pialuation Module't Nate OS eae aa So 
THS31201D 296-15772-5-ND Low Noise, High Output Drive, Op Amp.... 3.94 3.15 2.45 
Current-Feedback Op Amp... 3.96 317 247 THS4031IDGN 296-10030-5-ND | 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
THS3120IDGN 296-15773-5-ND —_| Low Noise, High Output Drive, Op Amp... Ei 439 3.51 2.73 
Current-Feedback Op Amp 439 3.51 2.73 THS4031IDGNR 296-10030-1-ND | 100MHz Low Noise Voltage- “Feedback 
THS3121EVM 296-18844-ND Evaluation Module for THS3121 50.00 =_— - Op Amp... “ WiGey Ee ak 
THS31211D 296-15774-5-ND Low Noise, High Output Drive, THS4031IDGNR 296-10030-2-ND 100MHz Low Noise Voltage-| -Feedback 
Current-Feedback Op Amp... 482 3.86 3.00 Op Amp... i 6142.50/2,500 
THS3121IDGN 296-15775-5-ND —_| Low Noise, High Output Drive, THS4032CD 296-7524-5-ND Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback Op Am, 3.86 3.00 Voltage-Feedback Op Amp... 5.20 416 3.51 
THS3122EVM 296-20546-ND Evaluation Module for THS - - (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


INSTRUMENTS 
Toll Digi-Key Price Each all Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
THS4032EVM 296-10031-ND Evaluation Module for THS4032 — == THS4131EVM 296-10045-ND Evaluation Module for THS4131 5000 — = 
THS40321D 296-7525-5-ND | Dual 100MHz Low Noise THS4131ID 296-10046-5-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp. 570 4.56 3.85 
Voltage-Feedback Op Amp..........:.--0+++ 8-SOIC 540 4.32 3.65 THS4131IDGK 296-17881-5-ND =) 150MHz Fully Differential 1/0 Amp. 5.70 4.56 3.85 
THS4032IDGNR 296-7526-1-ND —_| Dual 100MHz Low Noise THS4131IDGN 296-21965-5-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp. 610 4.88 4.12 
Voltage-Feedback Op Amp.........:.::-+: 8-MSOP 5.80 4.64 3.92 THS4131IDGNR 296-10047-1-ND | 150MHz Fully Differential 1/0 Amp. 6.10 488 4.12 
THS40321IDGNR 296-7526-2-ND __| Dual 100MHz Low Noise THS413TIDGNR 296-10047-2-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp. 9455.00/2,500 
Voltage-Feedback Op AMP....r.enesee 8-MSOP 8990.00/2,500 THS4140EVM 296-10048-ND Evaluation Module for THS4140 000) =) = 
THS4041CD 296-2407-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS41401D 296-7555-5-ND —_| Diff. In/Out Op Amp with Shutdow! 7.00 5.60 4.73 
Voltage-Feedback Op Amp.. 8SOIC 3.71 2.97 2.31 THS4140IDGK 296-16778-5-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdow! 7.00 5.60 4.73 
THS4041CDGNR 296-7527-1-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS4140IDGNR 296-10049-1-ND _| Diff. In/Out Op Amp with Shutdow! 7.00 5.60 4.73 
Voltage-Feedback Op Am 8-MSOP 3.71 2.97 2.31 
9 DaCK OP AMP. .enserseenee b J : THS41401DGNR 296-10049-2-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdow! 70850.00/2,500 
THS4041CDGNR 296-7527-2-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS4141EVM 296-10050-ND Evaluation Module for THS4141 ..... 5000 — = 
Voltage-Feedback Op Amp. 5197.50/2,500 THS41411D 296-7556-5-ND —_| HS Fully Differential 1/0 Amp . 7.00 560 4.73 
THS4041EVM 296-10032-ND Evaluation Module for THS4041 .. — [50100 ite THS4141IDGK 296-16779-5-ND | HS Fully Differential /O Amp . 7.00 560 473 
THS40411D 296-7528-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS4141IDGNR 296-12302-1-ND | HS Fully Differential 1/0 Amp . 7.00 560 4.73 
Voltage-Feedback Op AMP..n.-v-e B-SOIC 3.94 3.15 2.45 THS41411DGNR 296-12302-2-ND [HS Fully Differential /0 Amp . 70850.00/2,500 
THS4041IDGN 296-10033-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS4150EVM 296-10051-ND Evaluation Module for THS4150 50.00 — — 
Voltage-Feedback Op Amp...........-.++ 8-MSOP 3.94 315 2.45 THS41501D 296-10052-5-ND High Speed, Fully Differential 
THS4041IDGNR 296-10033-1-ND | 165MHz Capacitive-Stable 1/0 Amp with Shutdown... 960 7.68 6.48 
Voltage-Feedback Op Amp...........-.+++. 8-MSOP 3.94 3.15 2.45 THS41501DGK 296-16780-5-ND High Speed, Fully Differential 
THS4041IDGNR 296-10033-2-ND | 165MHz Capacitive-Stable i/0 Amp with Shutdown 960 7.68 6.48 
Voltage-Feedback Op Amp...........--+: 8-MSOP 5512.50/2,500 = . = = = - 
= THS4150IDGNR 296-13344-1-ND High Speed, Fully Differential 
THS4042CD 296-7530-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 0 Amp with Shutdown 960 768 6.48 
Voltage-Feadback Op Am 650" 5.20 4:38 THS41501IDGNR 296-13344-2-ND | High Speed, Fully Differential ack 
THS4042CDGNR 296-7531-1-ND Dual Bia Copactives able ckaceas i/0 Amp with Shutdown 44880.00/2,500 
foltage-Feedback Op Amp............:++ i i : eatin 
7HS40420DGNR 296-7531-2-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stabie THS4151EVM 296-10053-ND Evaluation Module for THS4151 — hoo 
Voltage-Feedback Op AMP. 0... 10075.00/2,500 THS41511D 296-10054-5-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp. 960 7.68 6.48 
THS4042EVM 296-10034-ND | Evaluation Module for THS4042 — | — el \DGK 296-16781-5-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp. 960 7.68 6.48 
THS40421D 996-7532-5-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable 51IDGNR 296-12303-1-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp. 960 7.68 6.48 
Voltage-Feedback Op AMP... 670 536 458 THS4151IDGNR 296-12303-2-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp. 44880.00/2,500 
THS4042IDGNR 296-7533-1-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable THS4211D 296-13790-5-ND ne Meloni High Speed, Voltage koa. Gao oe 
Voltage-Feedback Op Amp...........-.:+ 6.70 5.36 4.53 “ : : x Z 
THS40421DGNR 296-7533-2-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable THS4211DGK 296-16709-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
Voltage-Feedback Op Am 10385.00/2,500 Feedback Amp ... “s 4.28 3.42 2.66 
THS4051CD 296-2408-5-ND | 70MHz High Speed Amp... 8-SOIC 225 1.80 1.35 THS4211DGN 296-13657-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4051CDGNR 296-7534-1-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp.........8-MSOP 2.45 1.97 1.53 Feedback Amp .. os 428 3.42 2.66 
THS4051CDGNR 296-7534-2-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp........8-MSOP 3432.50/2,500 THS4211DRBT 296-16710-1-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4051EVM 296-10035-ND | Evaluation Module for THS4051 ... 50.00 Feedback Amp ... 4.50 3.60 _ 2.80 
THS40511D 296-7535-5-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp 225 1.80 1.40 THS4211DRBT 296-16710-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4051IDGNR 296-7536-1-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp 268 215 1.67 Feedback Amp. 665.00/250 
THS4051IDGNR 296-7536-2-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp 3747.50/2,500 THS4211EVM 296-20549-ND Evaluation Module for THS4211 — (5000 
THS4052CD 296-7537-5-ND __| Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 341 249 1.94 THS4211EVM-UG 296-20550-ND Eval. Module for THS4211 Unity Gain 50100 ee 
THS4052CDGNR 296-7538-1-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp... 353 2.83. 2.20 THS4215D 296-13791-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4052CDGNR 296-7538-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 4945.00/2,500 Feedback Am 428 342 2.66 
THS4052EVM 296-10036-ND Evaluation Module for THS4082 ... — 5.00 — — THS4215DGK 296-16711-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS40521D 296-7539-5-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 331 265 2.06 Feedback Am ei 428 3.42 2.66 
THS4052IDGNR 296-7540-1-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp... 3.74 2.99 2.33 THS4215DGN 296-13658-5-ND —_/ Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS40521DGNR 296-7540-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp .... 5230.00/2,500 Feedback Amp... a 428 342 2.66 
THS4061CD 296-2409-5-ND 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 315 252 1.96 THS4215DRBR 296-16712-1-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4061CDGNR 296-13341-1-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 315 252 1.96 Feedback Am 4.28 3.42 2.66 
THS4061CDGNR 296-13341-2-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 4410.00/2,500 THS4215DRBR 296-16712-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4061EVM 296-10037-ND Evaluation Module for THS4061 50100 | Feedback Amp... 7182.00/3,000 
THS40611D 296-7541-5-ND 180MHz HS, Voltage Feedback Amp.... 3.38 2.70 2.10 THS4215EVM. 296-20551-ND Evaluation Module for THS4215 .... 50.00 - — 
THS4061IDGNR 296-13342-1-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 3.38 270 2.10 THS4221D 296-14194-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4061IDGNR 296-13342-2-ND | 180MHz HS, Voltage Feedback Amp... 4725.00/2,500 Output Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
THS4062CD 296-7542-5-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp....8-SOIG 4.39 3.51 2.73 THS4221DBVR 296-15112-1-ND | Low Distortion, High Speed, B/R, 
THS4062CDGN 296-7543-5-ND __| Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.39 3.51_2.73 Output Op Amp. 238 1.90 1.43 
THS4062EVM 296-10038-ND Evaluation Module for THS4062 ‘ 5000 — — THS4221DBVR 296-15112-2-ND | Low Distortion, Hig 
THS40621D 296-7544-5-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp . 461 3.69 287 Output Op Amp. 3648.00/3,000 
THS4062IDGN 296-7545-5-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp. 461 3.69 287 THS4221DGK 296-16782-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4062IDGNR 296-7546-1-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp. 461 3.69 2.87 Output Op Amp. 238 1.90 143 
THS4062IDGNR 296-7546-2-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 6457.50/2,500 THS4221DGN 296-14402-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4081CD 296-2410-5-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp... 2.70 216 1.68 Output Op Amp 1.90 1.43 
THS4081CDGNR 296-7547-1-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp OHS 2.52096 THS4221EVM 296-18848-ND Evaluation Module for THS4221 = cast 
THS4081CDGNR 296-7547-2-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 4410.00/2,500 THS4222D 296-13822-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS40811D 296-7548-5-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 293 234 1.82 Output Op Amp. 405 3.24 2.52 
THS4081IDGN 296-10039-5-ND _|175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp...... 3.38 2.70 2.10 THS4220DGK 396-16783-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R. 
THS408TIDGNR 296-10039-1-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 338 270 2.10 Output Op Amp. 405 324 252 
THS4081IDGNR 296-10039-2-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 4725.00/2,500 -13638-5- istortion, Hi 
THS4082CD 296-7550-5-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp...8-SOIG 4.28 342 266 | ‘S4222DGN ee oa Aye ea 
THS4082CDGNR 296-7551-1-ND | Dual 175IMHz LP V-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.73 3.78 2.94 THS4222EVM 96-20552-ND Evaluation Module sa aac 
THS4082CDGNR 296-7551-2-ND _| Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp .. 8-MSOP 6615.00/2,500 THS405D SOEHUAUGININ| Low Distortion, High Speed. BVA 
rewwsn" (genom [oatiumrisienms iw. 6Soc Is 2a Si gg ene 9 U8 2 
-7552-5-| ual 175MHz -Feedback Op Amp.... 8- Ifa} i i 7 a : . i e ‘ 
THS4082IDGNR 296-7553-1-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp.8-MSOP 495 396 308 THS422506K ZocalbTesso Nb site iota Speed, A/R, sone Bed Gas 
THS4082IDGNR 296-7553-2-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp .. -MSOP 6930.00/2,500 babel : ; 
THS4120EVM 296-12054-ND __| Evaluation Module for THS4120...... .— [SDC THB4225DGN pocal aca lms Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS41201D 296-11983-5-ND | Fully Differential 1/0 Output Op Amp $25 _ 20! 208) 
CMOS Amp with Shutdown ....:cse 8SOIG 450 3.60 280 THS4225EVM 296-18849-ND | Evaluation Module for THS4225 3000 
THS41201IDGK 296-18846-5-ND __ | Fully Differential I/O CMOS THS4226DGQ 296-13639-5-ND parietal Speed, R/R, nen nevey oa 
Amp with Shutdown... couse 8MSOP 4.50 3.60 2.80 | : H d 
THS41201DGNR 296-12493-1-ND _|HS, Fully Differential /O CMOS Amp...8-MSOP 4.50 3.60 2.80 be ie aes aan eae atin ay 
THS41201DGNR 296-12493-2-ND HS, Fully Differential /0 CMOS Amp .... 8-MSOP 6300.00/2,500 a Z eH al eee ty ‘ we ea ve a-solc PRSURMMA SECTS 
THS41201DR 296-11983-1-ND | Fully Differential I/O Out a a le ! ! : 
CMOS Amp with Shutdown ................ 8-SOIC 4.50 3.60 2.80 THS4271DGK 296-16785-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
THS41201DR 296-11983-2-ND | Fully Differential 1/0 Out Stable Voltage Feedback Amp......... 5.06 4.05 3.15 
CMOS Amp with Shutdown 6300.00/2,500 THS4271DGN 296-13659-5-ND a aaa er ae a-msop MOC 
= By 7 r = ain Stable Voltage Feedback Amp..... | i f F 
wee? ee ous 342 266 | THS4271DRBR 296-15262-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4121EVM 296-13560-ND Evaluation Module for THS4121 ez, ie Gain Stable Voltage Feedback Amp........ 8-SON 5.06 4.05 3.15 
THS41211D 296-10042-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THS4271DRBR 296-15262-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
\/0 CMOS Amp 450 3.60 2.80 Gain Stable Voltage Feedback Amp........ 8-SON 8505.00/3,000 
THS41211DGK 296-17555-6-ND | 100MHz, High Speed, THS4271DRBT 296-15405-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
1/0 CMOS Amp... 4.50 3.60 2.80 Gain Stable Voltage Feedback Amp... 8-SON 5.00 4.00 3.38 
THS4121IDGNR 296-13343-1-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THS4271DRBT 296-15405-2-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity 
1/0 CMOS Amp... 450 3.60 2.80 Gain Stable Voltage Feedback Am 812.50/250 
THS4121IDGNR 296-13343-2-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THS4271EVM 296-20553-ND Evaluation Module for THS4271 5000 ———— 
V/0 CMOS Amp... 8 6300.00/2,500 THS4271EVM-UG 296-20554-ND Eval. Module for THS4271 Unity 50.00 — — 
THS4130EVM 296-10043-ND Evaluation Module for THS413 50.00 = = THS4271MDGNREP. 296-18134-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
THS41301D 296-7554-5-ND HS, Low Noise Differential 1/0 Amp. 5.80 4.64 3.92 Stable Voltage Feedback Amp.. 932 746 6.30 
THS4130IDGK 296-18847-5-ND —_| HS, Low Noise Differential |/O Amp . 5.80 464 3.92 THS4271MDGNREP 296-18134-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
THS4130IDGNR 296-10044-1-ND | HS, Low Noise Differential /0 Amp. 620 4.96 4.19 Stable Voltage Feedback Amp.......... 14445,.00/2,500 
THS4130IDGNR 296-10044-2-ND _|HS, Low Noise Differential I/O Amp....... 9610.00/2,500 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Lal Digi-Key Price Each TELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. J 25 100 
THS4275D 296-13824-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity THS4520RGTT 296-20774-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 
Gain Stable Voltage Feedback Amp....... 8-SOIC 518 4.14 3.22 Fully Differential Amp ni 3.74 2.99 2.33 
THS4275DGK 296-16786-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain THS4520RGTT 296-20774-2-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 
Stable Voltage Feedback Amp..... 5.18 414 3.22 Fully Differential Amp 552.00/250 
THS4275DGN 296-13660-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity THS4601D 296-12495-5-ND —_| Wideband, FET-Input 
Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.00 4.00 3.38 High Speed Op Amp 15.08 14.07 13.07 
THS4275DRBR 296-15263-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity THS4601EVM 296-20563-ND Evaluation Module for THS4601 50.00 S=S = 
Gain Stable Voltage Feedback Amp........ 8-SON 518 4.14 3.22 THS4601IDDA 296-16691-ND Wideband, FET-Input 
THS4275DRBR 296-15263-2-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity High Speed Op Amp...... 15.08 14.07 13.07 
Gain Stable Voltage Feedback Amp........ 8-SON 8694.00/3,000 THS4631D 296-17626-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4275DRBT 296-15406-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity FET-Input Op Amp... 7.50 6.00 5.07 
Gain Stable Voltage Feedback Amp........ 8-SON 510 4.08 3.45 THS4631DDA 296-17674-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4275DRBT 296-15406-2-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity FET-Input Op Amp... 7.90 632 5.34 
Gain Stable Voltage Feedback Amp 828.75/250 THS4631DDAEVM 296-21088-ND Evaluation Module for THS4631DDA . 50.00 = = 
THS4275EVM 296-20555-ND Evaluation Module for THS4275 ... 50.00 = = THS4631DGN 296-17675-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4281D 296-16999-5-ND LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback FET-Input Op Amp..... sescosneeeeeee 8-MSOP 7.90 6.32 5.34 
Op Amp 2.25 1.80 1.35 THS4631DGNEVM  |296-21089-ND _| Evaluation Module for THS4631DGN........ — 5000 — — 
THS4281 DBVT 296-17000-1-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback THS6062CDGN 296-10068-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL 
Op Amp SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 Dual Differential Receiver 5.29 423 3.29 
THS4281DBVT 296-17000-2-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback THS6062CDGNR 296-10068-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL 
Op Amp S0T-23-5 332.50/250 Dual Differential Receiver 5.29 423 3.29 
THS4281DGK 296-17001-5-ND _| LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback THS602CDGNR 296-10068-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL 
Op Amp 2) lid) 18 Dual Differential Receiver 7402.50/2,500 
THS4281EVM 296-18851-ND Evaluation Module for THS4281 — 50/00) a THS60621D 296-10070-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL 
THS4302EVM 296-20556-ND Evaluation Module for THS4302 50.00 eS Dual Differential Receiver 5.29 423 3.29 
THS4302RGTR 296-14048-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 518 414 3.22 THS6O62IDGN 296-10072-5-ND | High Speed, Low Noise ADS| 
THS4302RGTR 296-14048-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 8694.00/3,000 Dual Differential Receiver 529 4.23 3.29 
THS4303RGTT 296-16658-1-ND__| Wideband Fixed-Gain Amp 5.18 4.14 3.22 THSGOGDIDGNR 396-10072-1-ND ~|High Speed, Low Noise ADSL 
THS4303EVM 296-18852-ND Evaluation Module for THS4303 50.00 — — Dual Differential Receiver 529 4.23 3.29 
THS4303RGTT 296-16658-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 764.75/250 THS6062IDGNR 296-10072-2-ND | High Speed. Low Noise ADS| 
THS4304D 296-17250-5-ND | Wideband Op Amp 3.94 315 2.45 Bil DifeilaliRee hee 7402.50/2,500 
THS4304DBVEVM 296-18853-ND Evaluation Module 50.00 — — THS6072CDGNR 296-10073-1-ND | High Speed, Low Power ADSL 
THS4304DBVT 296-17251-1-ND__| Wideband Op Amp 439 3.51 2.73 Differential Receiver 502 4.02 3.43 
THS4304DBVT 296-17251-2-ND | Wideband Op Amp 648.50/250 THSGO720DGNR 296-100732-ND  |High Speed. Low Power ADSL 
THS4304DGK 296-17252-5-ND | Wideband Op Amp 3.94 315 2.45 Disranilal AReshor 7025.00/2,500 
THS4304DGKEVM 296-18854-ND Evaluation Module 50.00 — — THS60721D 296-10075-5-ND | High Speed, Low Power ADSL ue 
THS4500EVM 296-20557-ND _| Evaluation Module for THS4500 50.00 — — Differential Receiver. 502 4.02 3.13 
THS45001D 296-12935-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS6072IDGNR 296-10076-1-ND | High Speed, Low Power ADSL : : é 
THS45001DGK 296-16787-5-ND reece a tortion Full Faia ees ao 
s so Wdsband:-ow.DIStoron Fully THS6072IDGNR 296-10076-2-ND | High Speed, Low Power ADSL 
Differential Amp 750" 61005107 Differential Receiver 7025.00/2,500 


THS4500IDGN 
THS4501EVM 


296-13045-5-ND 
296-20558-ND 
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50.00 = = 


THS4503IDGK 


THS4503IDGN 


296-16790-5-ND 


296-13048-5-ND 


Wideband Low Distortion Fully 
Differential Amp. 
Wideband Low Distortion Fully 
Differential Amp... 


8.20 6.56 5.54 


THS4503MDGNREP 296-19510-1-ND —_| Wideband, Low Distortion Fully 

Differential Amp... 11.61 10.46 9.28 
THS4503MDGNREP 296-19510-2-ND —_| Wideband, Low Distortion Fully 

Differential Amp... 21172.50/2,500 
THS4504D 296-15618-5-ND — | Wideband Low Distortion Fully 

Differential Amp... 3.74 299 2.33 
THS4504DGK 296-16796-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 

Differential Amp... 3.74) 2:99) 2133 
THS4504DGN 296-15619-5-ND Wideband Low Distortion Fully 

Differential Amp. 3.74) 2:99 2133 
THS4504EVM. 296-20561-ND Evaluation Module for THS4504 ... 50.00 -> = 
THS4505D 296-15620-5-ND Wideband Low Distortion Fully 

Differential Amp. 3.74 299 2.33 
THS4505DGK 296-16791-5-ND —_| Wideband Low Distortion Fully 

Differential Am 3.74 2.99 2.33 
THS4505DGN 296-15621-5-ND —_| Wideband Low Di 

Differential Amp. 3.74 2.99 2.33 
THS4505EVM 296-20562-ND Evaluation Module for THS4505 50.00 => = 
THS4508EVM 296-21085-ND Evaluation Module for THS4508 50.00 -_- = 
THS4508RGTT 296-19324-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 

Fully Differential Amp .. 8.70 6.96 5.88 
THS4508RGTT 296-19324-2-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 

Fully Differential Amp 1413.75/250 
THS4509EVM 296-18855-ND Evaluation Module for THS4509 50.00 = = 
THS4509RGTT 296-17730-1-ND | Wideband Low Distortion Fully 

Differential Amp... 8.30 6.64 5.61 
THS4509RGTT 296-17730-2-ND | Wideband Low Distortion Fully 

Differential Amp 1348.75/250 
THS4511EVM 296-21086-ND Evaluation Module for THS4511 50.00 = = 
THS4511RGTT 296-19325-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 

Fully Differential Amp .. 7.60 6.08 5.13 
THS4511RGTT 296-19325-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion 

Fully Differential Amp .. 1235.00/250 
THS4513EVM 296-21087-ND Evaluation Module for THS451 50.00 -_- = 
THS4513RGTT 296-18594-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 

Fully Differential Amp .. 7.20 5.76 4.86 
THS4513RGTT 296-18594-2-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 


Fully Differential Amp 


1170.00/250 


THS7001CPWP 296-2411-5-ND 70Mkz, HS Prog. Gain Amp O-HTSSOP 9.40 7.52 6.35 
THS7001EVM 296-10077-ND Evaluation Module for THS7001 ................0-+ — 0.00 -> = 
THS7001IPWP 296-7048-5-ND 70Mkz, HS Prog. Gain Amp... 9.40 7.52 6.35 
THS7002CPWP 296-2412-5-ND Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Am 11.16 10.05 8.92 
THS7002EVM 296-10078-ND Evaluation Module for THS7002 50.00 => = 
THS7002IPWP 296-7049-5-ND Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Am 11.16 10.05 8.92 
THS7303EVM 296-21090-ND Evaluation Module for THS7308 ................0-+ — 152.00 => = 
THS7303PW 296-19326-5-ND —_|3-Channel, Low Power Video Amp.....20-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
THS7313EVM 296-21091-ND Evaluation Module for THS7313 =_- = 
THS7313PW 296-19327-5-ND | 3-Channel, LP SDTV Video Amp 2.16 1.68 
THS7314D 296-21415-5-ND —_/3-Channel SDTV Video Amp ... 1.00 80 
THS7315D 296-22404-5-ND | 3-Channel SDTV Video Amp 100; 275) 
THS7316D 296-21671-5-ND —_|3-Channel HDTV Video Am 110.83 
THS7318YZFR 296-21494-1-ND | 3-Ch. Low Power EDTV/SDTV Video 

Line Driver... sia ae 7.50 6.00 5.07 
THS7318YZFR 296-21494-2-ND | 3-Ch. Low Power EDTV/SDTV Video 

Line Driver... ae ...9-DSBGA 13950.00/3,000 
THS7327PHPR 296-20775-1-ND__|3-Channel RGBHV Video Buffer.........48-HTQFP 6.70 5.36 4.53 
THS7327PHPR 296-20775-2-ND | 3-Channel RGBHV Video Buffer .........48-HTQFP 4188.00/1,000 
THS73471PHP 296-21966-5-ND /3-Channel RGBHV Video Buffer .........48-HTQFP 5.50 440 3.72 
THS7353EVM 296-21092-ND Evaluation Module for THS7353 .— 152.00 => = 
THS7353PW 296-19328-5-ND | 3-Channel Low Power Video Buffer...20-TSSOP 3.71. 2.97 2.31 
THS7374|PW 296-23587-5-ND | 4-Channel SDTV Video Amp NEW!..14-TSSOP_ 1.30 1.04.78 
THS7530EVM 296-18858-ND Evaluation Module for THS7530 50.00 = = 
THS7530PWP. 296-15181-5-ND High Speed, Differential, Continously 

Variable Gain Amp 7.70 6.16 5.20 
THS8200PFP 296-15622-ND All-Format Oversamp! pe 

Video/PC Graphics D/A System... 9.00 7.98 
THS9000DRWT 296-19707-1-ND | 50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 2.07 1.61 
THS9000DRWT 296-19707-2-ND | 50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 382.50/250 
THS9000EVM. 296-18859-ND Evaluation Module for THS9000 => = 
THS9001 DBVT 296-16645-1-ND | 50 to 350MHz Cascadeable Amp 2.07 1.61 
THS9001 DBVT 296-16645-2-ND | 50 to 350MHz Cascadeable Amp 382.50/250 
THS9001EVM 296-18860-ND Evaluation Module for THS9001 -_- = 
TLO22CP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Op Amp....... 10075 
TLO26CD 296-11818-5-ND Diff. High Frequency Amp with AG! 1.00 75 
TLO26CP 296-11819-5-ND Diff. High Frequency Amp with AG! 005) 275) 
TLO31CD 296-7143-5-ND Precision LP JFET Op Amp..... 13 58 
TLO31CP 296-7144-5-ND Precision LP JFET Op Amp...... dei ei} 
TLO32ACD 296-7145-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 1.70 1.28 
TLO32ACDR 296-14979-1-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 1.70 1.28 
TLO32ACDR 296-14979-2-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 2720.00/2,500 
TLO32ACP. 296-7146-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 1.70 1.28 
TLO32AID 296-12939-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 150 1.13 
TLO32AIP 296-7147-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 1.70 1.28 
TLO32CD 296-7148-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . kes; qlaky sei) 
TLO32CDR 296-7148-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.35 1.13 .90 
TLO32CDR 296-7148-2-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ... 8-SOIC 1462.50/2,500 
TLO32CP 296-7149-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp.......8-Dip 1.35 1.13  .90 
TLO32ID 296-7150-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.25 1.00 .75 
TLO32IDR 296-14980-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.25 1.00 .75 
TLO32IDR 296-14980-2-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ... 8-SOIC 1600.00/2,500 
TLO32IP 296-7151-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp.......8-Dip 1.25 1.00.75 
TLO34ACD 296-7152-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power 

Low Offset Op Amp 14-S0IC 3.71 2.97 2.31 
TLO34ACDR 296-14981-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 

Low Offset Op Amp .14-SOIC 3.71 2.97 2.31 
TLO34ACDR 296-14981-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 

Low Offset Op Amp w.14-SOIC 5197.50/2,500 

(Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
ele Digi-Key Price Each mets Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLO34AID 296-7153-5-ND _| Quad Enhanced JFET Low Power TLO64CDR 296-14991-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 14-SOIC 465.00/2,500 
Low Offset Op Amp..... 4.05 3.24 252 TLOG4CN 296-1773-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp .. 14-Dip gil ZR Sk} 
TLO34AIDR 296-7153-1-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Power TLO64CPWR 296-7182-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp..........14-TSSOP 574333 
Low Offset Op Amp..... 4.05 3.24 2.52 TLO64CPWR 296-7182-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp......... 14-TSSOP 380.00/2,000 
TLO34AIDR 296-7153-2-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Power TLOG4ID 296-7183-5-ND __| Quad Low Power JFET Op Amp . 14-SOIC 80.6045 
Low Offset Op Amp .... 5670.00/2,500 TLO64IDR 296-14992-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 80 60.45 
TLOS4CD 296-7154-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO64IDR 296-14992-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 650.00/2,500 
Low Offset Op Amp .... 1.25 1.00 .75 TLOG4IN 296-7184-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp .. 80 60 45 
TLO34CDR 296-14982-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO71ACDR 296-14993-1-ND | Low Noise JFET Op Amp 2 54 Al 
Low Offset Op Amp... 125 1.00 75 TLO71ACDR 296-14993-2-ND Low Noise JFET Op Amp 585.00/2,500 
TLO34CDR 296-14982-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO7TACP 296-7185-5-ND | Low Noise JFET Op Amp 72 54 Al 
Low Offset Op Amp..... 1600.00/2,500 TLO71CD 296-12947-5-ND | Low Noise JFET Op Amp AB 36 
TLO34CN 296-7155-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO71CDR 296-14994-1-ND | Low Noise JFET Op Amp 53 42 32 
Low Offset Op Amp .... 125 100 75 TLO71CDR 296-14994-2-ND | Low Noise JFET Op Amp 355.00/2,500 
TLO34CNSR 296-13346-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO71CP 296-7186-5-ND__| Low Noise JFET Op Amp 53423 
Low Offset Op Amp .... 1.25 1.00 .75 TLO71ID 296-7187-5-ND Low Noise JFET Op Amp 80 60 45 
TLO34CNSR 296-13346-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO71IP 296-7188-5-ND | Low Noise JFET Op Amp.... 80 60.45 
Low Offset Op Amp..... 1300.00/2,000 TLO72ACD 296-7189-5-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp 53 40 30 
93095 5 TLO72ACDR 296-14995-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 53 40.30 
Laon CRESS peeerey mal as gM GG TLO72ACDR 296-14995-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 430.00/2,500 
TLO34ID 296-7157-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Power TLO72ACP 296-7190-5-ND | Low Noise JFET Op Amp... 80 60. «45 
Low Offset Op Amp... 125 1.00 75 TLO72BCD 296-7191-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp. si 43° 33 
TLOS1CD 296-7159-5-ND Precision Enhanced JFET Op Amp 1.26 1.05 84 Te eEDR Peart Dua ee ieee are oo mn 57 ‘gene aga 
- Ed = =2-| ual Low Noise p Amp. .00/2, 
TLO52ACD 296-7160-5-ND _| Dual Enhanced JFET Low Offset ; ; a DO6-T192-5-ND_|Low Nolse JFET Op Amp Pearce 
TLOS2ACDR 296-14983-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72¢D 296-1282-5-ND =| Dual JFET-Input Op Amp. AQ 3425 
Op Amp 463 130 98 TLO72CDR 296-1282-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 44 3627 
TLOS2ACDR 296-14983-2-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset arco pera te Tee it rf a ee 2 ee SOT 
Op Amp 2080.00/2,500 -1775-5- 3 : : : 
TLO72CPWR 296-7193-1-ND___| Dual Low Noise JFET Op Amp 72 S54 Al 
TLOS2ACP 296-7161-5-ND _| Dual Enhanced JFET Low Offset 
Op A i Bi ee | a aay ose tee FET ae ges 
4 use 7: a -5- ual Low Noise p Amp. 4 : F 
ttoeeey in| oe 43 A) 43 TLO72IDR 296-7194-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 534232 
Tss200 a eee Entinoed JFET Low Ost TLo72IP 296-14907-5-ND [Dual Low Noise JFET Op Amp ae ae 
Op Amp 1.75 1.40 1.05 alesis s : : : 
TLOS2CPSR 296-13347-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset ee peta eo) duad Low Noise JFET 7 an eee 
Op Amp 1.75 140 1.05 eee ? : : : 
Hae479. TLO74ACDR 296-14998-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 537.50/2,500 
Teese ret cena CS are Loe Onset ‘eaNaDEONT TLO74ACN 296-12948-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 66 5038 
ane TLO74BCD 296-7196-5-ND __| Quad Low Noise JFET Op Am 97.7355 
TLO52ID 296-7164-5-ND —_| Dual Enhanced JFET Low Offset 
OB ARIE pa 4a a ae TLO74BCDR 296-14999-1-ND Quad Low Noise JEET Op Am 84 .70~56 
Sr uEE TLO74BCDR 296-14999-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 910.00/2,500 
TLOS2IDR BocsigeaaiGND oe renee JFET Low Offset an AB) Ve TLO74BCN 296-7197-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am| 84 «7056 
Des : : 3 TLO74CD 296-1283-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 48 38728 
TLOS2IDR 296-14984-2-ND Op ria JFET Low Offset SARACEN TLO74CDR 296-1283-1-ND __| Quad Low Noise JFET Op Am 48 37 28 
TLOS2IP 296-17224-5-ND _| Dual Enhanced JEET Low Offset pee TLO74CDR 296-1283-2-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 392.50/2,500 
Op Amp 488 150 143 TLO74CN 296-1777-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 48 878 
TLO74CPWR 296-7198-1-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am AS BY 8 
TLOS4ACD 296-7165-5-ND Eres JFET Low Offset sev lgaieene TLO74CPWR 296-7198-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 322.00/2,000 
teventer : : : TLO74ID 296-7199-5-ND __| Quad Low Noise JFET Op Amp 62 47 35 
Tey BESTEDS:ID) | et aleanaiaaiadia BE Adel ALS TLO7AIDR 296-15000-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 62 A735 
rn ; ; ‘ TLO74IDR 296-15000-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 500.00/2,500 
TLOS4AIDR PEAT nce JFET Low Offset Arn een TLO7AIN 296-7200-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 80 60 45 
TLOS4AIDR 296-7167-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset Le ee al 7 nu ‘ 5, BS 0 
Op Amp 7750.00/2,500 “ : : : 
TLOS4cD 296-7168-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset Ten TAGE pec et ee ia) SET Op Amp es 
Op Amp 1.80 144 1.08 : : : 
TLO81CDR 296-15001-1-ND AB 36 
TLOS4CN 296-7169-5-ND Guat tents JFET Low Offset ria TLOBICDR DEO eND 390.00/2,500 
TLOS4CNSR 296-13348-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset ae i ae we on ame z a = a 
Op Amp TE tees ae) TLOS1IDR 296-15002-1-ND | JFET Op Amp. ‘3060, 
aie -15002-1- p Am 80 60 45 
TLOS4CNSR 296-13348-2-ND Gud Enhanced JFET Low Offset eee TLosiiDR 296-15002-2-ND | JFET Op Am 50.00/2,500 
FiOsaIht secupevivermy |e ae TLO82ACD 296-7205-5-ND ‘| Dual JFET-Input Op Amp 55 4433 
Op Amp Me 1G AED TLO82ACDR 296-15003-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 55 44 33 
TLOSTACD 296-7171-5-ND__| Low Power JFET Op Am 7% 63 50 Teen Pe oe EEE ect oo ane aa 
TLOG1ACDR 296-14985-1-ND | Low Power JFET Op Am 75 63 50 Senna. : : : : 
TLO82BCD 296-7206-5-ND ‘| Dual JFET-Input Op Amp 84 70 56 
TLOG1ACDR 296-14985-2-ND | Low Power JFET Op Am 812.50/2,500 TLOB2BCDR 96-15004-1-NO | Dual JFET-Input Op Amp. 84706 
TLOG1ACP 296-7172-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 75 63 50 enna. : : : ; 
TLO82BCDR 296-15004-2-ND _| Dual JFET-Input Op Amp 910.00/2,500 
TLO61CD 296-12941-5-ND _| Low Power JFET Op Am 56 A232 TLOSoECP 396-7207-5-ND Dual JFET-Input Op Amp aa oe 
TLOGICP 296-12942-5-ND | Low Power JFET Op Am 56 A232 TL082CD 296-1284-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp a Ga oy 
TLO61ID 296-7173-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 96 72 54 oe. ; : : : 
TLO82CDR 296-1284-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp AA 36 
TLO61IDR 296-14986-1-ND | Low Power JFET Op Am, 96 7254 TLO82CDR 296-1284-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 297.50/2,500 
TLO61IDR 296-14986-2-ND | Low Power JFET Op Am 780.00/2,500 TLOB2cP 296-1780-5-ND __| Dual JFET-Input Op Amp 443627 
TLOBIIF ZOCsMMAco:NDEES| Low Power JFET Op Am Soe od TLOS2CPWR 296-7208-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 7 54 Al 
TLOB2ACD 206-fi7525:ND ig Dual Low Power JFET Op Amp 80) .60)) 45 TLO82CPWR 296-7208-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 478,00/2,000 
TLO62ACDR 296-14987-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TL0821D 296-7209-5-ND _| Dual JFET-Input Op Amp 554d 33 
TLO62ACDR 296-14987-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 TLO82IDR 296-15005-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 55 A483 
TLO62ACP 296-12943-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 80 6045 TLO82IDR 296-15005-2-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp. 372.50/2,500 
TLO62BCD 296-12944-5-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 114 95 76 TLOBaP 296-1781-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp 3544-39 
TLO62BCDR 296-14988-1-ND — | Dual Low Power JFET Op Amp 1.14 CG TLOS2IPWR 296-17450-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 64 A8 36 
TLO62BCDR 296-14988-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 1235.00/2,500 TLOS2IPWR 296-17450-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 426.00/2,000 
TLO62BCP 296-7176-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 114 9576 TLO82QDRQ1 296-23588-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 1 Sf 3B 
TLO62CD 296-1281-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 50 40 30 TLO82QDRQ1 296-23588-2-ND _| Dual JFET-Input Op Amp NEW: 617.50/2,500 
TLO62CDR 296-1281-1-ND __| Dual Low Power JFET Op Amp A738 29 TLOB4ACD 296-7210-5-ND Quad JFET-Input Op Amp . 7 4 A 
TLO62CDR 296-1281-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 317.50/2,500 TLO84ACDR 296-15006-1-ND Quad JFET-Input Op Amp 88 66 50 
TLO62CP 296-1771-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp Av 3829 TLO84ACDR 296-15006-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 715.00/2,500 
TLO62CPWR 296-7178-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 «36 TLO84ACN 296-1782-5-ND Quad JFET-Input Op Amp ... ‘57 el set 
TLO62CPWR 296-7178-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 TLO84BCD 296-12950-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 70 53 =.40 
TLO62ID 296-7179-5-ND__| Dual Low Power JFET Op Amp A738 29 TLOB4BCDR 296-15007-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 70 53 40 
TLOG2IDR 296-15072-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 50. 40 30 TLO84BCDR 296-15007-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 572.50/2,500 
TLO62IDR 296-15072-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 335.00/2,500 TLO84BCN 296-12951-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp 96 80 64 
TLO62IP 296-12945-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp AT 38 29 TLO84CD 296-1285-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 55 4 33 
TLO62IPWR 296-17449-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 TLO84CDR 296-1285-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 5544 33 
TLO62IPWR 296-17449-2-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 TLO84CDR 296-1285-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 372.50/2,500 
TLO64ACD 296-7180-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 7 63 50 TLOB4CN 296-1784-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 55 4433 
TLO64ACDR 296-14989-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 62 47 35 TLO84ACNSR 296-13349-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 66 50 
TLO64ACDR 296-14989-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 500.00/2,500 TLO84ACNSR 296-13349-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 586.00/2,000 
TLOG4ACN 296-13014-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 75 63 50 TLOB4CNSR 296-7211-1-ND___| Quad JFET-Input Op Amp 80.60 45 
TLO64BCD 296-7181-5-ND___| Quad Low Power JFET Op Amp 84.7056 TLOB4CNSR 296-7211-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 532.00/2,000 
TLO64BCDR 296-14990-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 84 ~.70~—~C«G TLO84CPWR 296-7212-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp ; 80 60 45 
TLOG4BCDR 296-14990-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 910.00/2,500 TLO84CPWR 296-7212-2-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp .14-TSSOP 532.00/2,000 
TLOG4BCN 296-12946-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 84 6.70 56 TLO84ID 296-1785-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 14-SOIG 624735 
TLO64CD 296-1772-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 80 6.60 «45 TLOB4IDR 296-1785-1-ND___| Quad JFET-Input Op Amp .. 14-SOIG 62,4785 
TLOG4CDR 296-14991-1-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp Sy AS Se (Continued) 
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EXAS Digi@Reel” AMPLIFIERS (Continued) 
INSTRUMENTS 
ible Digi-Key Price Each ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 +100 
TLO84IDR 296-1785-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp . 500.00/2,500 TL55801P 296-21101-5-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision 
TLOS4IN 296-7213-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp . 14-Dip 624735 Amp 163 130 .98 
TLO84QD 296-7214-5-ND Quad JFET-Input Op Amp . 4-SOIC 1.26 1.05 .84 TL5580IPWR 296-21102-1-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision 
TL103WAIDR 296-18861-1-ND | Dual Op Amp with Internal Referenc 88 66 50 Amp ..8-TSSOP 163 1.30 .98 
TL1O3WAIDR 296-18861-2-ND Dual Op Amp with Internal Referenci 715.00/2,500 TL5580IPWR 296-21102-2-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision 
TLI03WIDR 296-18862-1-ND | Dual Op Amp with Internal Referenc [7A Amp.. 8-TSSOP 1690.00/2,000 
TL103WIDR 296-18862-2-ND | Dual Op Amp with Internal Referenc 585.00/2,500 TLC25L2ACD 296-7297-5-ND Dual Op Amp 2.68 215 1.67 
TL343IDBVR 296-12496-1-ND | Single, Low Power Op Amp... 80 60 45 TLC25L2BCD 296-7298-5-ND | Dual Op Amp 2.88 2.31 1.80 
TL343IDBVR 296-12496-2-ND | Single, Low Power Op Amp... 780.00/3,000 TLC25L2BCP 296-7299-5-ND | Dual Op Amp....... 2.88 2.31 1.80 
TL441MNSREP. 296-18137-1-ND Logarithmic Amp .. 918 827 7.33 TLC25L2CD 296-7300-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Am 2.57 2.06 1.60 
TL447MNSREP 296-18137-2-ND Logarithmic Amp .. 73610.00/2,000 TLC25L2CP 296-7301-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Am, 2.57 2.06 1.60 
TL592B-8D 296-10218-5-ND —_| Differential Video Amplifie 126 1.05 84 TLC25L4ACN 296-7303-5-ND | Quad Op Am| 3.74 2.99 2.33 
TL592BP 296-10219-5-ND —_| Differential Video Amplifie 126 1.05 84 TLC25L4BCD 296-7304-5-ND | Quad Op Am| 3.96 3.17 247 
TL592BPSR 296-13354-1-ND | Differential Video Amplifie 126 1.05 84 TLC25L4BCN 296-7305-5-ND —_| Quad Op Amp....... 3.96 3.17 2.47 
TL592BPSR 296-13354-2-ND _| Differential Video Amplifie! 1118.00/2,000 TL25L4CD 296-7306-5-ND | Quad Low Volt. Micropower Op Amp. 3.53 2.83 2.20 
TL7830KC 296-10229-5-ND [High Voltage Adj, Regulato 760. 128 96 eG ee ae a Volt. Micropower Op Amp. oe ae a 
TLO71IDR 296-22841-1-ND | Single, Output R/R, Very Low Noise ual Op Amp ; = : 
Op Are 88 51 89 | Trepswoce ——|agerato-ssND | Dual Low Power Low lige Op Am 257 208 180 
daar SaetaAim| Oo Rear ery Le Nice 552.50/2.600 TLC25M4BCN 296-7312-5-ND | Quad Op Amp... 3.96 3.17 247 
— TLC25M4CD 296-7313-5-ND _| Quad Low Power Low Volt. Op Am 3.53 2.83 2.20 
TLar2IDR PE AN ae RIR, Very Low Noise tan wee On TLOZ5M4CN 296-7314-5-ND | Quad Low Power Low Voltage Op Amp 353283 2.20 
TL9721DR 296-22842-2-ND | Dual, Output R/R, Very Low Noise Le ne pees eee i rower Hs ld es ey = 
Op Amp 715.00/2,500 ; ‘ ; 
ope TLC27L1ID 296-10260-5-ND | Low Power Op Amp 92 69 52 
TLOr2leWR AREER EAN Bae B/R, Very Low Noise aay acemes TLC27L2ACD 296-7369-5-ND | Dual Precision Op Amp 7865 52 
~ = = = TLC27L2ACP 296-7370-5-ND Dual Precision Op Amp.. 18 iy 
TL972IPWR 296-22843-2-ND ae pat RIR, Very Low Noise conan TLC27L2AID 296-7371-5-ND —_| Dual Precision Op Am ‘81685 
TLa7AIDA pe one P fi OH ica TLC27L2AIP 296-7372-5-ND —_| Dual Precision Op Am 81 «68 54 
7 -21693-1- aE Pee FR ee TLC27L2BCD 296-7373-5-ND —_| Dual Precision Op Am ‘93 78 62 
: : } TLC27L2BCP 296-7374-5-ND __| Dual Precision Op Amp... 93 78 62 
TLE7AIDR medicine O22, Output FUR, Very Low Noise seageese TLC27L2BID 296-7375-5-ND | Dual Precision Op Amp... 06.8064 
p Amp : eee TLC27L2BIP 296-7376-5-ND —_| Dual Precision Op Am} 96 80 64 
TL974IPWR 296-21861-1-ND eae RIR, Very Low Noise re, TLC27L2CD 296-1316-5-ND —_| Dual Precision Op Am 7 57 43 
: : : TLC27L2CDR 296-1316-1-ND | Dual Precision Op Am| 7 457 8643 
TL974IPWR 296-21861-2-ND | Quad, Output R/R, Very Low Noise aeamAGTT TLC27L2CDR 296-1316-2-ND _| Dual Precision Op Am 617.50/2,500 
TL3414AIDR 296-17539-1-ND__| Dual High Output Current Op Amp e552 «| Te2rL20P en Nc Do # 
TL3414AIDR 296-17539-2-ND | Dual High Output Current Op Amp 845.00/2,500 TLC27L2CPSR 296-7378-1-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3414AIP 296-17553-5-ND — | Dual High Output Current Op Amp 78 FOUmEOe Micropower Op Amp. 76 57 48 
TL3414AIPWR 296-17543-1-ND Dual High Output Current Op Amp 78 65 52 TLC27L2CPSR 296-7378-2-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3414AIPWR 296-17543-2-ND Dual High Output Current Op Amp 692.00/2,000 Micropower Op Amp. 506.00/2,000 
TL3472CD 296-10169-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 45) 34! TLC27L2ID 296-1317-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3472CDR 296-10169-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 45 (34 Micropower Op Amp. 80 60 3.45 
TL3472CDR 296-10169-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 487.50/2,500 TLC27L2IDR 296-1317-1-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3472CP 296-10170-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 A5 34 Micropower Op Amp. 80 60 45 
TL3472IDR 296-17678-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... .92 69 52 TLC27L2IDR 296-1317-2-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3472IDR 296-17678-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 747.50/2,500 Micropower Op Amp. 650.00/2,500 
TL3472|P 296-17679-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp 92 69 52 TLC27L2|P 296-7379-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3472QDRQ1 296-23373-1-ND High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp. 80 60 45 
Op Amp NEW...... 78 265) 52) TLC27L2IPW 296-7380-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3472QDRQ1 296-23373-2-ND High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp. 80 60 45 
Op Amp NEW!.. 842.50/2,500 TLC27L2MD 296-7381-5-ND Dual Precision Single- 
TL3474ACDR 296-15623-1-ND | High Slew Rate, Single Supply Op ‘Amp. 4-S0IC 135 143 90 Micropower Op Amp. 75 63 50 
TL3474ACDR 296-15623-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. 14-SOIC 1462.50/2,500 TLC27L4ACD 296-1831-5-ND | Quad Precision Op Amp. 8773S 
TL3474ACN 296-15624-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp.....14-Dip 135 1.13  .90 TLC27L4ACN 296-7382-5-ND | Quad Precision Op Amp. or 8 BS 
TL3474ACPWR 296-15116-1-ND | High Slew Rate, Single Supply TLC27L4AID 296-7383-5-ND | Quad Precision Op Amp. 93 78 62 
Op Amp... 14-TSSOP 1.35 113 .90 TLC27L4AIN 296-7384-5-ND Quad Precision Op Amp. 93 78 62 
TL3474ACPWR 296-15116-2-ND | High Slew Rate, Single Supply TLC27L4BCD 296-7385-5-ND Quad Precision Op Amp. 96.80.64 
Op Amp... 4198.00/2,000 TLC27L4BCN 296-7386-5-ND Quad Precision Op Amp. 96 80 = .64 
TL3474AIDR 296-15625-1-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27L4BID 296-7387-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
Op Amp... 141 118 94 TLC27L4BIN 296-7388-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.02 85 68 
TL3474AIDR 296-15625-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply TLC27L4CD 296-1318-5-ND | Quad Precision Single-Supply 
Op Amp 1527.50/2,500 Micropower Op Amp..... 88 66 ~—50 
TL3474AIN 296-15626-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp. 14-Dip 141 118 94 TLC27L4CDR 296-1318-1-ND Quad Precision Single~ Supply 
TL3474AIPWR 296-15117-1-ND | High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp. 88 6.6650 
Op Amp 1.41 148 94 TLC27L4CN 296-7389-5-ND cua tle sloroinglerok Supply rr ate 
TL3474AIPWR 296-15117-2-ND | High Slew Rate, Single Suppl icropower Op Amp... : : : 
A 1250.00/2,000 TLC27L4cPWR 296-7380-1-ND | Quad Precision Single Supply — . 
z Ta 7 i icropower Op Amp... wd d a 
eae Bas belestD MOAR Slew Rate, Single Supply i fa TLC27L4CPWR 296-7500--ND | Quad Precision Single-Supply 
7 7 H x , E Micropower Op Amp. ... 14-TSSOP 586.00/2,000 
ear Bethnal Sonam: Slew Rate, Single Supply _AsDip 1419374 TLC27L41D 296-1319-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TL3474CPWR 296-15118-1-ND | High Slew Rate, Quad Supply Micropower Op Amp.... ~14S0IG 926952 
Op Amp 14-TSSOP 1.11 93 74 TLC27L4IDR 296-1319-1-ND Quad Precision Single- Supply 
713474CPWR 296-15116-2-ND [High Slew Rate, Quad Supply D Micropower Op Amp. ~ 14-S0IG BRS aS 
Op Amp 984.00/2,000 7L4IDR 296-1319-2-ND Cuero AoE Supply a PEIDIETT 
TL34741D 296-14407-5-ND rave Slew Rate, Single Supply Peer see TLC27L4IN 296-7391-5-ND | Quad Precision Single-Supply aoy 
: ‘ : : i Micropower Op Amp.... 92 Adel sy 
TL3474IN 296-14408-5-ND usd High Slew Rate, Single Supply mers TLC27L41PW 296-7392-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
: p Amp ” E : g Micropower Op Amp. 92 69 52 
TL34741PWR 296-15119-1-ND aA ir Rate, Quad Supply wie gs dais TLC27L7CD 296-1832-5-ND | Dual Precision Op Am 178 142 1.07 
TL34741PWR 296-15119-2-ND | High Slew Rate, Quad Supply : ee TEGeTLETCe pesos SND PUI On ee 178 142 107 
Op Amp... 1038.00/2,000 4300-5 islon Singles! : : 
TL4581DR 296-15627-1-ND _ | Dual Low Noise High Drive Op Amp. Be 8 a here Beker ouy OUI OU ey) Age sin 
TL4581DR 296-15627-2-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 812.50/2,500 TLC27L7IDR 296-1320-1-ND | Dual Precision Op A 790152 4414 
TLa581P 296-15628-5-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. je & 50 a eee 296-1320-2-ND | Dual Precision Op Am NOR AUIDEEY 
TL4581PSR 296-15629-1-ND Dual Low Noise High Drive Op Amp. af 63 50 TLC27L7IP 296-7394-5-ND Dual Precision Single-Supply ‘ 
TL4581PSR 296-15629-2-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 666.00/2,000 Micropower Op Amp... 490 152 144 
TL5580AIDR 296-21097-1-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L9CD 296-7395-5-ND Quad Precision Single- Supply 
-8SOIG 213 1.70 1.28 Micropower Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TL5SS80AIDR 296-21097-2-ND TLC27L9CN 296-7396-5-ND Quad Precision Single- Supply 
2720.00/2,500 Micropower Op Amp.... 2.25 1.80 1.40 
TL5580AIP 296-21098-5-ND TLC27L9CNSR 296-7397-1-ND Quad Precision Single- Supply 
2a ee 7ONete28) Micropower Op Amp. 2.50 2.00 1.50 
TL5S80AIPWR 296-21099-1-ND TLC27L9CNSR 296-7397-2-ND Quad Precision Single-Supply 
8-TSSOP 2.13 1.70 1.28 Micropower Op Amp. 2550.00/2,000 
TL5580AIPWR 296-21099-2-ND | Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L91D 296-1834-5-ND Quad Precision Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
Amp ....8-TSSOP 2210.00/2,000 TLC27L9IN 296-7398-5-ND Quad Precision Single-Supply 
TL55801DR 296-21100-1-ND i Micropower Op Amp. 236 189 1.47 
163 130 98 TLC27M2ACP 296-7400-5-ND —_| Dual Precision Op Am 78 65 52 
TL55801DR 296-21100-2-ND TLC27M2AID 296-7401-5-ND __| Dual Precision Op Amp... 81.68 54 
2080.00/2,500 (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Late Digi-Key Price Each UsLb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description ‘i 25 100 
TLC27M2AlP 296-7402-5-ND | Dual Precision Op Amp. 8168S TLCO75AIN 296-7248-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 245 197 153 
TLC27M2BCD 296-7403-5-ND | Dual Precision Op Amp. 93 78 62 TLCO75AIPWP 296-7249-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 257 2.06 1.60 
TLC27M2BCP 296-7404-5-ND ‘| Dual Precision Op Amp. 93 78 62 TLCO75CD 296-2418-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 225 1.80 1.40 
TLC27M2B1D 296-7405-5-ND ‘| Dual Precision Op Amp. 96 80 64 TLCO75CDR 296-2418-1-ND | Quad High-Output WB Op Am| 250 200 1.50 
TLC27M2BIP 296-7406-5-ND __| Dual Precision Op Amp. 96 80 64 TLCO75CDR 296-2418-2-ND__| Quad High-Output WB Op Am| 3150.00/2,500 
TLC27M2CD 296-1321-5-ND | Dual Precision Op Amp. 88.6650 Le 206. 7250;5/ND Gund High-Dutput WE op Amp ae 8 ee 
TLC27M2CDR 296-1321-1-ND —_| Dual Precision Op Amp. 88 66 50 -7251-5- uad High-Outpul p Am . : : 
-4394-2- fel Pree ene Ama TLCO75IDR 296-7252-1-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 263 210 158 
TLC27M2CDR 296-1321-2-ND | Dual Precision Op Amp. 715.00/2,500 : 
1836-5 isi TLCO75IDR 296-7252-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 3307.50/2,500 
TLC27M2CP 296-1836-5-ND Dual Precision Op Amp. 88 66 50 : 
TLC27M2CPWR 296-7407-1-ND __| Dual LP Prec. Single-Supply Op 88.6650 IECOroN ecest2GSa:NOMEME| Quad High-Output WB Op Am ee) EE) ei 
TLC27M2CPWR 296-7407-2-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 586.00/2,000 TLGOTSIRWP 296-7254-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 245 1.97 1.53 
TLCO80AIDR 296-7255-1-ND | High-Output WB Op Amp 156 130 1.04 
TLC27M21D 296-1322-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 92 69 52 ‘ Sat rar 
: TLCO80AIDR 296-7255-2-ND | High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 
TLC27M2IDR 296-1322-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 92 69 52 — ie 
: TLCO80AIP 296-7256-5-ND | High-Output WB Op Amp 130 104 78 
TLC27M2IDR 296-1322-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am, 747.50/2,501 . — lac 
; 5 igh-Output jp Amp E E : 
TLCO80CD 296-2419-5-ND __| High-Output WB Op Al 144 120 96 
TLC27M2IP 296-7408-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 92 69 52 TLCOBOCDR 996-2419-1-ND High-Output WB Op Amp 14h 1.30 06 
TLC27M2IPW 296-7409-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 92 69 52 TLCOSOCDR 296-2419-2-ND High-Output WB Op Amp ‘ 1560.00/2,500 
TLC27M2MD 296-7410-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp... 84 70 56 TLCO80CDGNR 296-7257-1-ND High-Output WB Op Amp 144 120 96 
Lae pet Bee Gad prec sio0 on ral 4 re a TLCO80CDGNR 296-7257-2-ND High-Output WB Op Amp 1560.00/2,500 
-7412-5- uad Precision Op Amp : : : TLCO80IDGNR 296-7258-1-ND___| High-Output WB Op Amp 156 130 1.04 
TLC27M4AlD 296-7413-5-ND __| Quad Precision Op Amp 84.70 56 TLCOBOIDGNR 296-7258-2-ND |High-Output WB Op Amp 7665.0072,500 
TLC27M4AIN 296-7414-5-ND Quad Precision Op Amp 84 70 56 TLCO80IDR 296-7259-1-ND High-Output WB Op Amp 1.56 1.30 1.04 
TLC27M4BCD 296-7415-5-ND ‘| Quad Precision Op Amp 117 98 78 TLCO80IDR 296-7259-2-ND | High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 
TLC27M4BCN 296-7416-5-ND —_| Quad Precision Op Amp 117-98 78 TLCOBOIP 296-7260-5-ND | High-Output WB Op Amp 130 104 78 
TLC27M4BID 296-7417-5-ND —_| Quad Precision Op Amp 138 115 92 TLCO81AIP 296-7261-5-ND __|High-Output WB Op Amp 144 120 96 
TLC27M4BIN 296-7418-5-ND Quad Precision Op Amp Lee eae TLC081CD 296-2420-5-ND Single-Supply Op Amp. 1.29 1.08 .86 
TLC27M4CD 296-1837-5-ND | Quad Precision Op Amp 8168S TLC081CDGN 296-7262-5-ND | High-Output WB Op Amp 144° 120 96 
TLC27M4CN 296-7419-5-ND —_| Quad LP Prec. Single-Supply Op 81 68 54 TLCO81CDGNR 296-7262-1-ND | High-Output WB Op Amp 144120 96 
TLC27M4CPWR 296-7420-1-ND Quad LP Prec. Single-Supply TLC081CDGNR 296-7262-2-ND High-Output WB Op Amp 1560.00/2,500 
Op Amp... 81 «684 TLC081IDGNR 296-7263-1-ND__|High-Output WB Op Amp 156 1.30 1.04 
TLC27M4CPWR 296-7420-2-ND —_| Quad LP Prec. Si TLCO8TIDGNR 296-7263-2-ND _ |High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 
Op Amp 718.00/2,000 TLC081IDR 296-7264-1-ND High-Output WB Op Amp Leora 290 
7401-5 TLC081IDR 296-7264-2-ND | High-Output WB Op Amp 1462.50/2,500 
Tonuin _Barraeap (RIatpere Segrsamy gare. Tesne Bf 2 | Tismue ——esevaeronn |store Op arp 135 ig 
TLCO7M4IPWR 096-7423-1-ND | Quad LP Prec. Si : : ‘ TLCO82AIDR 296-7266-1-ND___| Dual High-Output WB Op A\ 1.78 142 1.07 
Op Amp...... 84 70 56 TLCO82AIDR 296-7266-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
-7423-2- ree. Singles : : ‘ TLCO82AIP 296-7267-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 
wearer ae oe Aaa TLCo826D 296-2421-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 168 1.34 1.01 
TUC27M7CDR 296-1323-1-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 7s 142 to7 | qecgeeme Oo N CREE Dual Higcouteat WE Ge are HS NnaED 
TLC27M7CDR 296-1323-2-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp .. 2272.50/2,500 TLCOBSCDGNA 396-7268-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp GORE IAMNEION 
TLC27M7CP 296-1838-5-ND ‘| Dual Precision Op Amp 178 142 1.07 ena. : : : : 
mG : TLCO82CDGNR 296-7268-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
'7M7ID 296-7424-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 1.90 1.52 1.14 TLCOB2CP 996-7269-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 168 134 1.01 
TLC27M7IP 296-7425-5-ND __| Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 190 152 1.14 TLCOB2IDGNR 296-7270-1-ND _| Dual High-Output WB Op Amp 468 134 101 
TLC27M9CD 296-7426-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Am| 2.25 1.80 1.40 TLC082IDGNR 296-7270-2-ND __| Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
TLC27M9CN 296-7427-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLCO82IDR 296-7271-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 7.68 1.34. 1.01 
TLC27M9ID 296-7428-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLCO82IDR 296-7271-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
TLC27M9IN 296-7429-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp..... 2.36 1.89 1.47 TLCO82IP 296-7272-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLCO70AIP 296-7216-5-ND High-Output WB Op Am 1.30 1.04.78 TLCO83AID 296-7273-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.90 1.52 114 
TLCO7OCD 296-2413-5-ND | High-Output WB Op Amp... 144-120 ~~ 96 TLCO83AIN 296-7274-5-ND __| Dual High-Output WB Op Amp 190 152 114 
TLCO70CDR 296-2413-1-ND | High-Output WB Op Amp.. 144 (120 96 TLCO83CD 296-2422-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 178 142 107 
TLCO70CDR 296-2413-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLCO83CDR 296-2422-1-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 
TLCO7OCDGNR 296-7217-1-ND —_| High-Output WB Op Am| 144 120 96 TLCO83CDR 296-2422-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
TLCO70CDGNR 296-7217-2-ND___| High-Output WB Op Am| 1560.00/2,500 TLCO83CDGQR 296-7275-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 
TLCO7OIDGNR 296-7218-1-ND | High-Output WB Op Am 756 1.30 1.04 TLCO83CDGQR 296-7275-2-ND __| Dual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
TLCO7OIDGNR 296-7218-2-ND —_| High-Output WB Op Am| 1665.00/2,500 TLCO83CN 296-7276-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 178 142 1.07 
TLCO7OIDR 296-7219-1-ND —_| High-Output WB Op Am| 156 130 1.04 TLCO83ID 296-7277-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 190 152 114 
TLCO7OIDR 296-7219-2-ND | High-Output WB Op Am| 1665.00/2,500 TLCO83IDGQ 296-7278-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 152 114 
TLCO7OIP 296-7220-5-ND High-Output WB Op Amp.. SOP 040.78 TLCO83IN 296-7279-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.90 152 1.14 
TLCO71AIP 296-7221-5-ND | High-Output WB Op Am 144.120 .96 TLCO84AID 296-7280-5-ND___| Quad High-Output WB Op Am 225 1.80 1.40 
TLCO71CD 296-2414-5-ND | Single-Supply Op Amp.. 1.29 1.08 86 TLCO84AIN 296-7281-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 1.80 1.40 
TLCO71CDGNR 296-7222-1-ND —_| High-Output WB Op Am 129 1.08 .86 TLCO84AIPWP 296-7282-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 236 1.89 1.47 
TLCO71CDGNR 296-7222-2-ND | High-Output WB Op Am 1397.50/2,500 uals Poet a HO OMtouE We 7 nu eee ne fee 
TLCO71IDGNR 296-7223-1-ND___| High-Output WB Op Amp... 135 113 90 2423-1 : : : 
ee ee TLCO84CDR 296-2423-2-ND __| Quad High-Output WB Op Am 2880.00/2,500 
TLCO71IDGNR 296-7223-2-ND | High-Output WB Op Amp. 1462.50/2,500 ; 
TLCO71IDR 296-7224-1-ND | High-Output WB Op Am wae ae 0 TLCO84CN 296-7283-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp 225 1.80 1.35 
TLCO7IIDR 096-7224-2-ND | High-0 TLCO84CPWP 296-7285-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 238 1.90 1.43 
igh-Output WB Op Am| 1462.50/2,500 H 
TLCO7AIP 596-7295-5-ND | High: TLCO84CPWPR 296-7285-1-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 238 1.90 1.43 
igh-Output WB Op Amp.. d35) 9 113i 290) : 
Tico72AID Bete ANGIE Dual High-Outout WB Op Ama iy 4 alan TLCO84CPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 3040.00/2,500 
on Aa a ih TT WE 7 a3 ae TLCO84ID 296-7287-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Am} 238 190 1.43 
TLC072¢D 296-2415-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 468 1.34 1.01 LHe Beng eS ie Dg Cuad High-Cutput We Op Am Sone SoS 
d TLCO84IDR 296-7287-2-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 3040.00/2,500 
TLCO72CDR 296-2415-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCOB4iPWP 296-7288-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 225 180. 14 
TLCO72CDR 296-2415-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCO8SAID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp . 045 197 153 
TLCO72CDGNR 296-7228-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCO85AIN 296-7290-5-ND Quad High-Output WB Op Am 9145, 4197 41153 
TLCO72CDGNR 296-7228-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCOB5AIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 257 2.06 160 
TLCO72CP 296-7229-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 TLCO85CD 296-2424-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 225 1.80 1.40 
TLCO72IDGNR 296-7230-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 TLCO85CDR 296-2424-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 250 2.00 150 
TLCO72IDGNR 296-7230-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCOB5CDR 296-2424-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 3150.00/2,500 
TLCO72IDR 296-7231-1-ND___| Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 TLCO85CN 296-7292-5-ND __| Quad High-Output WB Op Am| 225 1.80 1.40 
TLCO72IDR 296-7231-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCOB5CPWP 296-7293-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 236 189 147 
TLCO72IP 296-7232-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCO85IDR 296-7294-1-ND —_| Quad High-Output WB Op Am 263 210 158 
TLCO73AID 296-7233-5-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 1.14 TLCO85IDR 296-7294-2-ND | Quad High-Output WB Op Am 3307.50/2,500 
TLCO73CD 296-2416-5-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 TLCO85IPWP 296-7296-5-ND_—_| Quad High-Output WB Op Am| 245° 1.97 1.53 
TLCO73CDR 296-2416-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. a7 Gee aoe TLO251ACD 296-10243-5-ND Programmable Low Power Op Am| Pky eee) 
TLCO73CDR 296-2416-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 TLC251ACP 296-10244-5-ND —_| Programmable Low Power Op Am| Dome ieee 
TLCO73CDGQ 296-7234-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 Lge TEE aren PUB mw Bouse op pe aS re 1 
TLCO73CN 296-7235-5-ND ‘| Dual High-Output WB Op A\ 1.78 142 1.07 -10246-5- “ , : : 
a man Peeue | ke aes TLC251CP. 296-10247-5-ND Programmable Low Power Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLCO73IDGOR 296-7237-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 1.14 
TLCO73IDGOR 296-7237-2-ND __| Dual High-Output WB Op Amp. 2432,50/2,500 TLC252ACD 296-10248-5-ND_| Dual Low Power Op Amp 2.68 2.15 1.67 
TLCO73IN 296-7238-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 790 152 1.14 TLC252BCD 296-10249-5-ND | Dual Low Power Op Amp 279 224 1.74 
ees ai TLC252BCP 296-10250-5-ND | Dual Low Power Op Amp 279 224 174 
TLCO74AID 296-7239-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp 225 180 1.40 
; TLC252CD 296-10251-5-ND | Dual Low Power Op Amp 257 2.06 1.60 
TLCO74AIN 296-7240-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp 225 180 1.40 TLcos2cP 296-10252-5-ND | Dual Low Power Op Amp 257 908 160 
TLCO74AIPWP 296-7241-5-ND ‘| Quad High-Output WB Op Amp 236 189 147 TLC252CPWR 996-10253-1-ND | Dual Low Power Op Amp 285 298 174 
TLco74cb 296-2417-5:ND) | Quad High-Output Op Amp 22S CONES TLC252cPWR 296-10253-2-ND | Dual Low Power Op Amp ~2908.0072,000 
TLCO74CDR 296-2417-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLC254ACD 296-2902-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 3.74 2.99 2.33 
TLCO74CDR 296-2417-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp I 2880.00/2,500 TLODS4ACN 296-2903-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 374 299 233 
TLCO74CN 296-7242-5-ND Quad High-Output WB Op Amp. -14-Dip 2.25 1.80 1.35 TLC254BCD 296-2904-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp. 396 3.17 2.47 
TLCO74CPWPR 296-7243-1-ND Quad High-Output WB Op Amp. 20-HTSSOP 2.38 1.90 1.43 TLC254BCN 296-2905-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp. 3.96 317 2.47 
TLCO74CPWPR 296-7243-2-ND __| Quad High-Output WB Op Amp........20-HTSSOP 2470.00/2,000 TLC254CD 296-2906-5-ND ~~ |LinCMOS™ Quad Op Amp. 353983220 
TLCO74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 14-S0IC 238 1.90 1.43 TLO254CN 296-2907-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 353 283 220 
TLCO74IDR 296-7244-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 4-SOIC 3040.00/2,500 TLO2541D 296-2908-5-ND | LinCMOS™ Quad Op Amp. 374 2.99 2.33 
TLCO7AIN 296-7245-5-ND ‘| Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.38 1.90 1.43 TLC271ACD 296-7338-5-ND | LP Programmable Op Amp 88 66 50 
TLCO74IPWP 296-7246-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp........20-HTSSOP 2.25 1.80 1.40 TLC271ACP 296-7339-5-ND__| LP Programmable Op Amp 88 66 50 
TLCO75AID 296-7247-5-ND __| Quad High-Output WB Op Amp.........- 16-SOIC 245 1.97 1.53 (Continued) 
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EXAS igi fe AMPLIFIERS (Continued, 
INSTRUMENTS = q 4 
Ue Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC271AID 296-7340-5-ND LP Programmable Op Amp 92 69.52 TLC2252CPWR 296-12745-1-ND Dual R/R Micropower Op Amp 171 143 1.14 
TLC271AIP 296-7341-5-ND LP Programmable Op Amp 92 69 52 TLC2252CPWR 296-12745-2-ND Dual R/R Micropower Op Amp 1482.00/2,000 
TLC271BCD 296-7342-5-ND LP Programmable Op Amp 96 2 64 TLC2252ID 296-7080-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 155) 1245 193 
TLC271BID 296-7344-5-ND LP Programmable Op Amp 78 165° 252) TLC2252IP 296-7081-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 1:55) 124" 293 
TLC271BIP 296-7345-5-ND LP Programmable Op Amp 718 fas 2 TLC2252QD 296-7082-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 155 1.24 938 
TLC271CD 296-1308-5-ND LP Programmable Op Amp 76 57 43 TLC2252QDREP 296-22407-1-ND Dual R/R Micropower Op Amp 212076 aio? 
TLC271CDR 296-1308-1-ND LP Programmable Op Amp 76 i aE TLC2252QDREP 296-22407-2-ND Dual R/R Micropower Op Amp 2815.00/2,500 
TLC271CDR 296-1308-2-ND LP Programmable Op Amp 617.50/2,500 TLC2254AID 296-7083-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp... 1.90 1.52 1.14 
TLC271BCP 296-7343-5-ND LP Programmable Op Amp 96 12 54 TLC2254AIN 296-7084-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Am 1.90 1.52 1.14 
TLC271CP. 296-1820-5-ND LP Programmable Op Amp 76 57 AB TLC2254AIPWR 296-7085-1-ND Quad Rail- 1.90 1.52 1.14 
TLC2711D 296-1821-5-ND LP Programmable Op Amp 80 60 45 TLC2254AIPWR 296-7085-2-ND Quad Rail- .14-TSSOP 1976.00/2,000 
TLC2711DR 296-1821-1-ND LP Programmable Op Amp 80 60 45 TLO2254AQD 296-7086-5-ND Quad Rail 14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC2711DR 296-1821-2-ND LP Programmable Op Amp 650.00/2,500 TLC2254AQDREP 296-18140-1-ND | Quad Rail~ 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLC2711P 296-1822-5-ND LP Programmable Op Amp 80 60 45 TLC2254AQDREP 296-18140-2-ND | Quad Rail-to-Rail Op Amp... 14-SOIC 3432.50/2,500 
TLC272ACD 296-1309-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 63 48 TLC2254CD 296-1300-5-ND Quad R/R Micropower Op Am, 14-SOIC 1.78 1.42 1.07 
TLC272ACDR 296-1309-1-ND Dual Precision Op Amp. 84 63 48 TLC2254CDR 296-1300-1-ND Quad R/R Micropower Op Am, 14-SOIC 1.78 1.42 1.07 
TLC272ACDR 296-1309-2-ND Dual Precision Op Amp. 682.50/2,500 TLC2254CDR 296-1300-2-ND Quad R/R Micropower Op Am, 14-SOIC 2272.50/2,500 
TLC272ACP 296-7346-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 63 48 TLC2254CN 296-7088-5-ND Quad R/R Micropower Op Am, 14-Dip 1.78 1.42 1.07 
TLC272AID 296-7347-5-ND Dual Precision Op Amp. 88 66 © .50 TLC2254CPWR 296-7089-1-ND Quad R/R Micropower Op Am, .14-TSSOP 1.78 1.42 1.07 
TLC272AIP 296-7348-5-ND Dual Precision Op Amp. 88 66 © .50 TLC2254CPWR 296-7089-2-ND Quad R/R Micropower Op Am, .14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC272BCD 296-7349-5-ND Dual Precision Op Amp. 88 66 50 TLO22541D 296-1301-5-ND Quad Low Power Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC272BCP 296-7350-5-ND Dual Precision Op Amp. 88 66 © .50 TLC2254IDR 296-1301-1-ND Quad Low Power Op Amp... 1.78 1.42 1.07 
TLC272BID 996-7351-5-ND. Dual Precision Op Amp. 92 69 52 TLC2254IDR 296-1301-2-ND Quad Low Power Op Amp.. 2272.50/2,500 
TLC272BIP 296-7352-5-ND Dual Precision Op Amp. 92 69 52 TLC22541N 296-7090-5-ND Quad R/R Micropower Op Am i 1.78 142 1.07 
TLC272CD 996-1310-5-ND Dual Precision Op Amp. a2 54 A TLC2254QD 296-7091-5-ND Quad R/R Micropower Op Am| 14-SOIC 190 1.52 1.14 
TLC272CDR 296-1310-1-ND | Dual Precision Op Amp. 72 54 Al TLC22540DREP 296-22408-1-ND | Quad R/R Micropower Op Am T4S0IC 230 1.84 143 
TLC272CDR 996-1310-2-ND Dual Precision Op Amp. 585.00/2,500 TLC2254QDREP 296-22408-2-ND Quad R/R Micropower Op Am, 3212.50/2,500 
TLC272CP 996-1824-5-ND Dual Precision Op Amp. 72. 54. AL TLC2262AID 296-7092-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.55 124 93 
TLC272CPSR 996-7353-1-ND Dual Single-Supply Op Am, 72 54 A TLC2262AIP 296-7093-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24 93 
TLC272CPSR 296-7353-2-ND Dual Single-Supply Op Am 478.00/2,000 TLC2262AQD 296-7094-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLC272CPW 296-7354-5-ND Dual Single-Supply Op Amp... 72 54 Al TLC2262CD 296-1302-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 143° 1.14 86 
TLC272CPWR 296-7354-1-ND Dual Single-Supply Op Amp.. GP TLC2262CDR 296-1302-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp WAN aes bal) 
TLC272CPWR 296-7354-2-ND Dual Single-Supply Op Amp.. 478.00/2,000 TLC2262CDR 296-1302-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1825.00/2,500 
TLC2721D 296-1311-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp. 76 57 43 TLC2262CP 296-7095-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 143 1.14 86 
TLC272IDR 296-1311-1-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp. 76 57 43 TLC2262CPWR 296-7096-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.71 1.43 1.14 
TLC2721DR 296-1311-2-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp. 617.50/2,50 TLO2262CPWR 296-7096-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1482.00/2,00 
TLC2721P 296-7355-5-ND Dual Single-Supply Op Amp 76 Gye TLC22621D 296-7097-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.55 124 93 
TLC274ACD 296-1825-5-ND Quad Precision Op Amp 87 73 «58 TLC2262|P 296-7098-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24 193 
TLC274ACN 296-7356-5-ND Quad Precision Op Amp ion 73 «58 TLC2262QD 296-7099-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp bs ek! 
TLC274AID 296-7357-5-ND Quad Precision Op Amp 84 70 56 TLC2264AID 296-7100-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Am 1.90 1.52 1.14 
TLC274AIN 296-7358-5-ND Quad Precision Op Amp 4 70. 56 TLC2264AIN 296-7101-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Am 1.90 152 1.14 
TLC274BCD 296-7359-5-ND Quad Precision Op Amp 87 an 58) TLC2264AIPWR 296-13504-1-ND | Quad Rail-to-Rail Op Am .14-TSSOP 1.90 1.52 1.14 
TLC274BCN 296-7360-5-ND Quad Precision Op Amp 87 73 «58 TLC2264AIPWR 296-13504-2-ND | Quad Rail-to-Rail Op Am .14-TSSOP 1976.00/2,000 
TLC274BID 296-1312-5-ND Quad Precision Op Amp 90 75 60 TLC2264AQD 296-7102-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp... 14-SOIC 203 1.62 1.22 
TLC274BIDR 296-1312-1-ND Quad Precision Op Amp 90 75 60 TLC2264CD 296-7103-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp . 14-SOIC 1.78 1.42 1.07 
TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Op Amp 975.00/2,500 TLC2264CN 296-7104-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Am 14-Dip 1.78 1.42 1.07 
TLC274BIN 296-7361-5-ND Quad Precision Op Amp 90 75 60 TLC2264CPWR 296-7105-1-ND Quad Rail-to-Rail Op Am .14-TSSOP 1.78 1.42 1.07 
TLC274CD 296-1313-5-ND Quad Single-Supply Op Amp. 75 63 50 TLC2264CPWR 296-7105-2-ND Quad Rail- if .14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC274CDR 296-1313-1-ND | Quad Precision Op Amp 75 63 50 TLC22641D 296-7106-5-ND | Quad Rail- 1.78 1.42 1.07 
TLC274CDR 296-1313-2-ND__| Quad Precision Op Amp 812.50/2,500 TLC2264IN 296-7107-5-ND__| Quad Rail- 1.78 1.42 1.07 
TLC2740N 296-1826-5-ND | Quad Precision Op Amp 75 63 50 TLC22640D 296-7108-5-ND | Quad Rail- 190 152 1.14 
TLC2741D 296-1314-5-ND Quad Precision Op Amp 75 63 50 TLC2272ACD 296-1303-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp st as) es 
TLC2741DR 296-1314-1-ND Quad Precision Op Amp 75 63 50 TLC2272ACDR 296-1303-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.38 1.10 .83 
TLC274IDR 296-1314-2-ND Quad Precision Op Amp 812.50/2,500 TLC2272ACDR 296-1303-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1760.00/2,500 
TLC274IN 296-7362-5-ND Quad Single-Supply Op Amp. 75 63 50 TLO2272ACP 296-7109-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 138 ON 8) 
TLC2741PW 296-14197-5-ND Quad Single-Supply Op Amp. 75 63 50 TLC2272ACPWR 296-7110-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp [SSO ESS: 
TLC274MD 296-7363-5-ND Quad Single-Supply Op Amp. 96 80 86.64 TLC2272ACPWR 296-7110-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1430.00/2,000 
TLC274MDRG4 296-22048-1-ND | Quad Single-Supply Op Amp. 96 80 64 TLC2272AID 296-1304-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Op Amp 148 (1.18 89 
TLC274MDRG4 296-22048-2-ND | Quad Single-Supply Op Amp. 1040.00/2,500 TLC2272AIDR 296-1304-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 148 1.18 89 
TLC277CD 296-7364-5-ND __| Dual Precision Single-Supply Op Amp....8-SOIG__ 1.78 1.42 1.07 TLC2272AIDR 296-1304-2-ND__| Dual Rail-to-Rail Op Amp 1887.50/2,500 
TLC2770P 296-1828-5-ND | Dual Precision Op Amp. 178 142 1.07 TLC2272AlP 296-7112-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 148 118 89 
TLC2771D 296-1829-5-ND | Dual Precision Op Amp. 490 152 1.14 TLC2272AMD 296-7113-5-ND_—_| Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC277IP 296-7365-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp. 1.90 1.52 1.14 TLC2272AMDREP 296-22409-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 403 3.23 2.51 
TLC279CD 296-7366-5-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.25 180 1.40 TLC2272AMDREP 296-22409-2-ND _ | Dual Rail-to-Rail Op Amp 5637.50/2,500 
TLC279CN 296-7367-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp .. 2.25 1.80 1.40 TLC2272AQD 296-7114-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.58 1.26.95 
TLC2791D 296-1315-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp .. 2.36 1.89 1.47 TLO2272AQDRQ1 296-15025-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.58 1.26 95 
TLC2791DR 296-1315-1-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp DiGay 2 10n 1258 TLO2272AQDRQ1 296-15025-2-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 2015.00/2,500 
TLC2791IDR 296-1315-2-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 3307.50/2,500 TLO2272AQPWRQ1 296-15839-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 158 1.26 95 
TLC279IN 296-7368-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp .. 2.36 1.89 1.47 TLO2272AQPWRO1 296-15839-2-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 1638.00/2,000 
TLC393QDR 296-15027-1-ND Dual Micropower LinCMOS™ Voltag TLC2272CD 296-1305-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp steals) es 
Comparator. 87 3) 58) TLC2272CDR 296-1305-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.38 1.10  .83 
TLC39300R 296-15027-2-ND [Dual Micropower LinCMOS™ Voltage TLC2272CDR 296-1305-2-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 1760.00/2,500 
Comparator... 942.50/2,500 TLC2272CP 296-1812-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 1.38 1.10 .83 
TLC555CPSR 296-15028-1-ND LinCMOS™ Timer. 68 51 39 TLC2272CPWR 296-7115-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 138 1.10 .83 
TLCSS55CPSR 296-15028-2-ND LinCMOS™ Timer. 452.00/2,000 TLC2272CPWR 296-7115-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1430.00/2,000 
TLC1078CD 296-10231-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp..8-SOIC_ 4.93 3.95 3.07 TLC22721D 296-7116-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1.38 1.10 .83 
TLC1078CP 296-10232-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp 4.93 3.95 3.07 TLC2272IP 296-7117-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp. 138 110 83 
TLC10781D 296-10233-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp..8-SOIC 5.13. 4.11 3.20 TLC2272IPWR 296-7118-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 1.38 110 83 
TLC1078IP 296-10234-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp...... 613 411 320 TLC2272IPWR 296-7118-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1430.00/2,000 
TLC1079CD 296-10235-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp.... 6.08 487 4.11 TLC2272MD 296-7119-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1.68 1.34 1.01 
TLC1079CN 296-10236-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp... 6.08 4.87 4.11 TLC2272MDG4 296-22046-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1.68 1.34 1.01 
TLC10791D 296-10237-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp... 6.36 5.09 4.30 1L02272QD 296-7120-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp. 148 118 89 
TLC10791N 296-10238-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp 6.36 5.09 4.30 TLC2272QDRQ1 296-15026-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. AS85260 295 
TLC2201ACD 296-7050-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.74 2.99 2.33 TLC2272QDRQ1 296-15026-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 2015.00/2,500 
TLC2201AID 296-7052-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.85 3.08 2.40 TLC2272QPWRG4 296-22047-1-ND _| Dual Low Noise R/R Op Amp. 1.58 1.26.95 
TLC2201AMD 296-7054-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 470 3.77 2.93 TLC2272QPWRG4 296-22047-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1638.00/2,000 
TLC2201CD 296-2425-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. Gee Ate et) TLC2272QPWRQ1 296-16951-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. WE les) 
TLC2201CP 296-10241-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.53 2.83 2.20 TLC2272QPWRQ1 296-16951-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1638.00/2,000 
TLC2201IDR 296-7061-1-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.74 2.99 2.33 TLC2274ACD 296-1813-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 158° 91.26) 195 
TLC2201IDR 296-7061-2-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 5230.00/2,500 TLC2274ACDR 296-1813-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 58) 267295 
TLC22011D 296-10242-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 74 2.99 2.33 TLC2274ACDR 296-1813-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 2015.00/2,500 
TLC2201 IP 296-7062-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.74 2.99 2.33 TLC2274ACN 296-7121-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 158° 1.26" 195 
TLC2202ACD 296-7063-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 5.24 4.20 3.27 TLC2274ACPWR 296-7122-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1.58 1.26 95 
TLC2202AID 296-7065-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 545 436 3.39 TLC2274ACPWR 296-7122-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1638.00/2,000 
TLC2202CD 296-1807-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 5.02 4.02 3.13 TLO2274AID 296-1814-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC2202CP 296-7071-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp... 6.02 4.02 3.13 TLC2274AIN 296-7123-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 1.68 1.34 1.01 
TLC2202IP 296-7073-5-ND Dual Low Noise Precision R/R Op Amp 5.24 4.20 3.27 TLC2274AIPW 296-7125-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
TLC2252AID 296-7074-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, 1550 eed 193 TLC2274AIPWR 296-7125-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
TLC2252AIP 296-7075-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, 155 1.24 93 TLC2274AIPWR 296-7125-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1742.00/2,000 
TLC2252AIPWR 296-7076-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, SDI teed 193 TLC2274AMD 296-7126-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 
TLC2252AIPWR 296-7076-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, 1612.00/2,000 TLC2274AMDREP 296-18141-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 4.59 3.68 2.86 
TLC2252AQD 296-7077-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, 1.68 1.34 1.01 TLC2274AMDREP 296-18141-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 6425.00/2,500 
TLC2252AQDREP 296-18139-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, 2.20 1.76 1.32 TLC2274AMPWREP 296-21250-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
TLC2252AQDREP 296-18139-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Am, 2815.00/2,500 TLC2274AMPWREP 296-21250-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 5202.00/2,000 
TLC2252CD 296-7078-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp.. 143° 114 .86 TLC2274AQD 296-7127-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC2252CP 296-7079-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 143,114 86 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 831 


EXAS 


AMPLIFIERS (Continued) 


INSTRUMENTS 
Us| Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i] 25 100 
TLC2274AQDRQ1 296-16952-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp... 1.78 142 1.07 TLE2022MD 296-10369-5-ND |Dual High Speed, LP Precision Op Amp..8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TLC2274AQDRQ1 296-16952-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2272.50/2,500 TLE2022QDREP 296-19513-1-ND  |Dual High Speed, LP Precision Op Amp..8-SOIG 2.45 1.97 1.53 
TLC2274AQPWRQ1 —*|296-16953-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 142 1.07 TLE2022QDREP 296-19513-2-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp.. 8-SOIC 3432.50/2,500 
TLC2274AQPWRO1 —*|296-16953-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 1846.00/2,000 TLE2024ACcDW 296-10370-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC 371 297 231 
TLC2274CD 296-1306-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 1.42 1.07 TLE2024ACN 296-10371-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 3.71 2.97 2.31 
TLC2274CDR 296-1306-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 142 1.07 TLE2024A1DW 296-10372-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 405 3.24 252 
TLC2274CDR 296-1306-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 2272.50/2,500 TLE2024AIN 296-10373-5-ND — | Quad High Speed, LP Op Amp 4.05 3.24 2.52 
TL02274CN 296-7129-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp... 1.78 142 1.07 TLE2024A4QDWREP —/296-18145-1-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 5.04 4.04 3.14 
TLC2274CPWR 296-7130-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp. 1.78 1.42 1.07 TLE2024AQDWREP —/296-18145-2-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 5712.00/2,000 
TLC2274CPWR 296-7130-2-ND___| Quad Low Noise R/R Op Amp 1846.00/2,000 TLE20248MDW 296-10374-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 461 3.69 2.87 
TLC22741D 296-7131-5-ND —_/ Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 142 1.07 TLE2024CDW 296-10375-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 3.26 261 2.03 
TLC22741N 296-7132-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 178 142 1.07 TLE2024CN 296-10376-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 3.26 2.61 2.03 
TLC2274IPWR 296-7133-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 1.78 1.42 1.07 TLE20241DW 296-10377-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 3.49 279 247 
TLC22741PWR 296-7133-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 1846.00/2,000 TLE2024IN 296-10378-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 3.49 279 2.47 
TERE asian uae roe wes ee 2 ane aad ee ye TLE2024MDW 296-10379-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp 416 3.33 2.59 
| -1- juad Low Noise p Amp ‘ p i zi 4 i 
TLC2274MDREP 296-22410-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp.. 6017.50/2,500 TEMaCDWner — (LCEeREMEMIRMMN Guad Ligh Seced, LF Gp Ane Bae 
TLC2274MDRG4 296-22545-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp... 2.25 1.80 1.35 TLE2027AMD 296-10380-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 281 225 1.75 
TLC2274MDRG4 296-22545-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2880.00/2,500 TLE2027¢D 296-10381-5-ND | Low Noise. High Speed Op Amp 225 180 135 
TLC2274MPWREP __|296-22411-1-ND_| Quad Low Noise F/R Op Amp 430 3.44 2.68 TLE2027CDR 296-10381-1-ND | Low Noise. High Speed Op Amp 225 180 135 
TLC2274MPWREP — 296-22411-2.ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 4870.00/2,000 TLED0S7CDR 396-10381-2-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 7880.00/2,500 
TL022740D 296-7135-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 1.90 152 1.14 TLE20271D 296-10383-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp nee Ae) eB 
TLC2274QDRG4Q1 =| 296-22546-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2.03 1.62 1.22 TLE2027MD 296-10385-5-ND | Low Noise. High Speed Op Amp 959 207 161 
TLC2274QDRG4Q1 | 296-22546-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2592.50/2,500 orcad ih ; i ; 
TL¢22740DR01 296-16954-1-ND__ | LinCMOS™ Rail-to-Rail Op Amp. 2.03 162 122 | TLECO27MDREP Boge ig big Low Noise, High Speed Op Amp BED oe ais 
TL02274QDRQ1 296-16954-2-ND | LinCMOS™ Rail-to-Rail Op Amp 2592.50/2,500 ILESOEIMDREE Bae ERAN DIES Low Nolse, High Speed Op Amp LDGHS.00/2,500 
TLC22740PWRO1 —-|296-16955-1-ND | LincMOS™ Rail-to-Rail Op Amp. 2.03 162 1.22 creer ey preg beeegaat ome Low Noise, High Speed Op Amp ae WGN) thes 
: H i : : : : TLE20371D 296-10388-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 238 1.90 1.43 
TLC22740PWRQI 296-16955-2-ND | LinCMOS™ Rail-to-Rail Op Amp. 2106.00/2,000 ne 
TLE2037MD 296-10389-5-ND Low Noise, High Speed Op Amp 2592 OF leoi 
TLC2652AIP 296-1818-5-ND | Chopper Op Amp 513 4.11 3.20 areonetAC Pace TaHCRIAAM Lov Powel JPET Oo A fee ey AGB 
TLC2652AC-8D 296-7316-5-ND __| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp. 4.93 3.95 3.07 OW TOME Dane ‘ ; : 
TLC2652AC-14D 296-7315-5-ND | Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 493 3.95 3.07 I TEEB AID 2ebalDSSieSsNDIRS Low Power JFET Op Amp 2 OOS Oat 20 
TLC2659ACN 296-7317-5.ND _| Ady Prec. Chapper-Stabili 7 ‘ : ; TLEQ061AIP 296-10392-5-ND | Low Power JFET Op Amp 2.00 1.60 1.20 
- Chopper Stabilized Op Amp. oe Sea hy TLE2061CD 296-10393-5-ND | Low Power JET Op A\ 163 130 98 
TLC2652ACP 296-7318-5-ND —_| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp. 493 3.95 3.07 or net pam : ore ae 
TLC2652Al-8D 296-7319-5-ND | Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp. 513 411 3.20 drEeOOI CE. eel ce agg om Low Power JFET Op Amp. eS US 
TLC2652AIN 296-7320-5-ND__| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp. 5.13 4.11 3.20 TLE2061MD 296-10385ro-ND) | Low Power JFET Op Amp. 21S O28 
TLC26520-8D 296-7321-5-ND | Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 470 377 293 STLECOS2ACD 22GsI 0826 -2-NDEaB| Dual Low Power JFET Op Am Sas 26) as 
TLC2652CN 296-7322-5-ND | Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 470 377 2.93 TLE2062AID 296-10397-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 349 2.79 2.17 
TLC2652CP 296-7323-5-ND —_| Precision Chopper-Stabilized Op Amp .. 470 377 2.93 TLE2062AMD 296-10399-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 3.94 3.15 2.45 
TLC26521-8D 296-7324-5-ND —_| Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 493 3.95 3.07 TLE2062CD 296-1341-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 2.25 180 1.40 
TLC2652M-8D 296-7325-5-ND —_| Precision Chopper-Stabilized Op Amp... 5.32 426 3.60 TLE2062CDR 296-1341-1-ND_—_| Dual JFET-Input Op Amp. 3.00 2.50 2.00 
TLC26520-8D 296-7326-5-ND | Precision Chopper-Stabilized Op Amp . 5.13. 441 3.20 TLE2062CDR 296-1341-2-ND_| Dual JFET-Input Op Amp. 3150.00/2,500 
TLC2654AC-8D 296-7327-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.42 274 243 TLE20620P 296-10401-5-ND — | Dual Low Power JFET Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLO2654ACP 296-7328-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.42 274 2413 TLE2062ID 296-10402-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 248 1.98 1.54 
TLC2654Al-8D 296-7329-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.65 292 2.27 TLE2062IP 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.48 1.98 1.54 
TLO2654AIP 296-7330-5-ND _| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.65 2.92 2.27 TLE2062MD 296-10404-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.93 2.34 1.82 
TLC2654A0-8D 296-7331-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp Bm 290 233 TLE2064ACD 296-10405-5-ND__| Quad Low Power JFET Op Amp .. 5.29 423 3.29 
TLC2654C-8D 296-7332-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.31 265 2.06 TLE2064ACN 296-10406-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp .. 5.29 4.23 3.29 
TLC2654CN 296-7333-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.31 265 2.06 TLE2064AID 296-10407-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp .. 5.00 4.00 3.38 
TLC2654CP 296-7334-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.31 265 2.06 TLE2064AMD 296-10408-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp .. 5.70 4.56 3.85 
TLC26541-8D 296-7335-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.42 274 213 TLE2064CD 296-10409-5-ND  /Quad Low Power JFET Op Amp . 3.71 297 2.31 
TLC26541P 296-7336-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 342 274 2.13 TLE2064CN 296-10410-5-ND__| Quad Low Power JFET Op Amp . 371 2.97 2.31 
TLC26540-8D 296-7337-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.65 2.92 227 TLE20641D 296-10411-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp .. 405 3.24 252 
TLC4501ACD 296-2426-5-ND | Precision, Rail-to-Rail Op Amp 288 2.31 1.80 TLE2064IN 296-10412-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp . 4.05 3.24 2.52 
TLC4501AID 296-10322-5-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 299 240 1.87 TLE2064MD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp .. 473 3.78 2.94 
TLC4501CD 296-10323-5-ND _| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 2.79 2.24 1.74 TLE2071ACD 296-10414-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 140 1.05 
TLC4501IDR 296-10324-1-ND High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 288 231 1.80 TLE2071ACP 296-10415-5-ND__|Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 1.40 1.05 
TLC4501IDR 296-10324-2-ND | High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 4032.50/2,500 TLE2071AID 296-10416-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 188 150 1.13 
TLC4502ACD 296-10325-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071AIP 296-10417-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.88 1.50 1.13 
Output Op Amp... ea ee 416 3.33 2.59 TLE2071AQDRQ1 296-17920-1-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 2.00 1.60 1.20 
TLC4502A1D 296-10326-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071AQDRQ1 296-17920-2-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 2560.00/2,500 
Output Op Amp... ane a 4.28 342 2.66 TLE2071CD 296-10418-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.50 1.20  .90 
TLC4502AMD 296-10327-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071CP 296-10419-5-ND — | Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 1.50 1.20 90 
Output Op Amp... ssiatanied 5.24 420 3.27 TLE20711D 296-10420-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 140 1.05 
TLC4502AQD 296-10328-5-ND _| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE207141P 296-10421-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 140 1.05 
Output Op Amp... ee 4.50 3.60 2.80 TLE2072ACD 296-10422-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 270 216 1.68 
TLC4502CD 296-10329-5-ND Set aa Precision CMOS R/R, See are TLE2072ACP 296-10423-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 270 216 1.68 
TSISOD Perea en aa : : : TLE2072AID 296-10424-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 293 234 1.82 
et Caleraing| ; amanaats TLE2072AQDRG4Q1 —/296-22580-1-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 315 252 1.96 
TL¢4602108 296-10880-1.ND Sef alatng P  L teeparec |oae-iaaa-s:ND [Dual LN, High Speed JFET Op Amp 225 180.140 
Output Op Amp... ie - 416 3.33 2.59 4349-4 - am i i ; 
nosrane feo 2nn [a hen in SE cS | em _ tees lou nhs eA S28 
nap ATP = ae TLE2072CP 296-10426-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLC4502MD 296-10331-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE20721D 296-10427-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 248 1.98 1.54 
qppdeoaeD poe aSEAEND Paty al iad corre Oca 5.02 4.02 3.13 TLE2074ACcDW 296-10428-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 495 3.96 3.08 
Output i an 7 igh 20h BER TLE2074ACN 296-10429-5-ND _| Quad LN, High Speed JFET Op Am| 495 3.96 3.08 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND _ |HS, Low Power Precision Op Amp fies, ty) Tee TLE2074A1DW 296-10430-5-ND — | Quad LN, High Speed JFET Op Amp... 540 432 3.36 
TLE021ACP 296-10354-5-ND |HS, Low Power Precision Op Amp 738 140 83 TLEO7aCDWR 296-10881-1-ND) | Quad LN, High Speed JFET Op Am G28 Azo 
y a TLE2074CDWR 296-10431-2-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am| 4846.00/2,000 
TLE2021AID 296-10355-5-ND —_| HS, Low Power Precision Op Amp. 1.50 120 .90 ‘ iat ; 
asa PEGE ERAT His) Low Pures Precision 0% Am ig) fay Ba TLE2074CN 296-10432-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am| 428 3.42 2.66 
TLE2021AQDREP 396-19512-1-ND | HS’ Low Power Precision Op Amp 188 150 143 TLE2O741DW 296-10833-5:ND!__|Quad LN, High Speed JFET Op Amp gli BI 
TLE2021 AQDREP 296-19512-2-ND _|HS, Low Power Precision Op Amp 2400.00/2,500 TLE2074IN 296-10434-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 4.73 3.78 2.94 
TLE2021CD 296-10357-5-ND |HS, Low Power Precision Op Amp 735. 113 ~~90 TLE2081ACD 296-10435-5-ND —_/High Speed JFET-In Op Amp... 1.63 1.30.98 
TLEDOD1GP 396-10358-5-ND | HS’ Low Power Precision Op Amp ica Ca TLE2081ACP 296-10436-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp... 1.63 130 .98 
TLE20211D 296-10359-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 125 1.00 75 TLE2081¢D 296-10437-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp... 1.38 1.10.83 
: i ; ; : TLE2081CP 296-10438-5-ND —_|High Speed JFET-In Op Am 1.38 140 83 
TLE20211P 296-10360-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 1.25 1.00 75 igh op P 
TLE2021MD 296-10361-5-ND —_|HS, Low Power Precision Op Amp 150 1.20 90 Lee Segoe a Sneed ee ae i oS 10 ae 
= =a 7 ~ -5- jual High Spee -In Op Am, i | i 
eaveonre Se Oto ooare 470 136 102 | TeE2082AcP 296-10441-5-ND [Dual High Speed JFET-In Op Amp 225 1.80 1.35 
TLE2021QDREP 296-22419-2-ND | High Speed, Low Power TLE2082AID 296-10442-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 248 1.98 1.54 
Precision Op Amp 2175.00/2,500 TLE2082AP 296-10443-5-ND _|Dual High Speed JFET-In Op Am| 2.48 1.98 1.54 
TLE2022ACD 296-12304-5-ND _| Dual HS, LP Precision Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLE2082CD 296-10444-5-ND [Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLE2022ACP 296-10362-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Ami 236 1.89 1.47 TLE2082CP 296-1874-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp. 2.25 1.80 1.35 
TLE2022AID 296-10363-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 2.59 2.07 1.61 TLE2082ID 296-1343-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 1.80 1.40 
TLE2022AIP 296-10364-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 2.59 207 1.61 TLE2082IDR 296-1343-1-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 1.80 1.40 
TLE2022AMD 296-10365-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 293 234 1.82 TLE2082IDR 296-1343-2-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 3150.00/2,500 
TLE2022AQDREP 296-18144-1-ND _| Dual High Speed, LP Precision Op Amp. 3.51 2.81 2.19 TLE20821P 296-10446-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLE2022AQDREP 296-18144-2-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 4915.00/2,500 TLE2084ACDW 296-10447-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 
TLE2022CD 296-1873-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp... 1.88 150 1.13 TLE2084ACN 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 
TLE2022CP 296-10366-5-ND —_| Dual High Speed, LP Precision Op Amp 1.88 150 1.13 TLE2084CDW 296-10449-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 3.94 3.15 2.45 
TLE20221D 296-10367-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp. 2.00 1.60 1.20 TLE2084CN 296-10450-5-ND__| Quad High Speed JFET Op Amp. 3.94 3.15 2.45 
TLE20221P 296-10368-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Op Amp 2.00 1.60 1.20 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Usl Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLE2084IDW 296-10451-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp.......... 16-SOIC 4.28 3.42 266 TLV1391 IDBVR 296-17618-1-ND | Single Differential Comparato' 75 63 50 
TLE2141ACD 296-10452-5-ND Excalibur Low Noise High Speed TLV1391IDBVR 296-17618-2-ND Single Differential Comparato: 975.00/3,000 
Precision Op Amp... 1.63 130 .98 TLV2211CDBVR 296-10500-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp...SOT-23-5 1.20 1.00 .80 
TLE2141ACP 296-10453-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed TLV2211CDBVR 296-10500-2-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp ... SOT-23-5 1560.00/3,000 
Precision Op Amp.... 1.63 1.30.98 TLV2241 IDBVR 296-10501-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp...SOT-23-5 1.26 1.05.84 
TLE2141AID 296-10454-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed TLV2211IDBVR 296-10501-2-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp ... SOT-23-5 1638.00/3,000 
Precision Op Amp... 1.75 1.40 1.05 TLV2221CDBVR 296-10504-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp 0T-23-5 120 1.00 80 
TLE2141 AIP 296-13361-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp OT-23-5 1560.00/3,000 
Precision Op Amp... 1.75 1.40 1.05 TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1.20 1.00 .80 
TLE2141CD 296-10455-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed TLV2231CDBVR 296-12189-2-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1560.00/3,000 
Precision Op Amp... 1.38 1.10 83 TLV22311DBVR 296-10505-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp 7.26 1.05 84 
TLE2141CP 296-10456-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed TLV2231 IDBVR 296-10505-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp 1638.00/3,000 
Precision Op Amp... 138 110 83 TLV2231IDBVT 296-17096-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp 1.38 1.15 92 
TLE21411D 296-10457-5-ND | Excalibur Low Noise Hig! TLV2231IDBVT 296-17096-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp 172.50/250 
Precision Op Amp... 150 1.20 .90 TLV2241IDBVT 296-10506-1-ND —_| Micropower Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLE2141 IP 296-10458-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed TLV22411DBVT 296-10506-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 234.50/250 
Precision Op Amp... 1501.20 _.90 TLV2241 IDR 296-10507-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLE2142ACD 296-10459-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 3.26 2.61 2.03 TLV2241 IDR 296-10507-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 1985.00/2,500 
TLE2142A1D 296-10461-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 349 279 2.17 TLV2241 IP 296-10508-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
ae a sey Dual High Speed eta op Amp. oe B08 ae TLV2242IDGKR 296-10509-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp... 215 1.72 1.29 
e au ual righ Speed Frecision ')p Amp. i : : TLV2242|DGKR 296-10509-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 2752.50/2,500 
TLE2142AMDRG4 296-22050-2-ND__| Dual High Speed Precision Op Amp. 5355.00/2,500 TLV22421IDR 296-10510-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 2415 172 1.29 
TLE2142CD 296-10463-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 213 1.70 1.28 TLV22421DR 296-10510-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 2752.50/2,500 
TLE2142CP 296-10464-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 230 700 ak28 TLV22441DR 296-10511-1-ND | Quad Micropower R/R Op Am| 945 1.97 1.53 
TEE eee ra oie ug Dua noe Speed cece oe Amp cies i ie ii2e TLV22441DR 296-10511-2-ND | Quad Micropower R/R Op Am 3432.50/2,500 
TLE21421D 296-10466-5-ND__ | Dual High Speed Precision Op Amp, 238 190 143 | tivsoeomn Be thal on Vetta FR Os avn eee 
TLE21421P 296-10467-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 2.38 1.90 1.43 TLV2252AIP 296-7431-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 1.68 1.34 1.01 
TLE2142MD 296-10468-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 2.59 2.07 1.61 TLV2252AIPW 296-7432-5-ND Dual Low Voltane RIR Op Ami 1.68 1.34 1.01 
Re oor pase 0 pled nen ape reel op fa Aso 3.00 za TLV2252AQD 296-7433-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 1.68 1.34 1.01 
5 ro Uae! nigh speed r recision Op Amp ! : 4 TLV2252AQDREP 296-22423-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am 2.38 1.90 1.43 
TLE2144CDW 296-10471-5-ND_| Quad High Speed Precision Op Amp 3.94 3.15 2.45 TLV2252AQDREP 296-22423-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am 3040.00/2,500 
TLE2144CN 296-10472-5-ND | Quad High Speed Precision Op Amp 3.94 3.15 2.45 TLV2252AQDRQ1 296-18022-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 1.68 1.34 1.01 
TLE2144IDW 296-10473-5-ND | Quad High Speed Precision Op Amp 428 342 2.66 TLV2252AQDRQ1 296-18022-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 2145.00/2,500 
La Gee een pee aoe speed pee on ful ae ae aoe TLV22521D 296-7434-5-ND __| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 155 124 93 
ELOY Mag bugn oDead © recision Op ANN. y : ; TLV22521P 296-7435-5-ND _| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 155 1.24 93 
ae at eee rae rer raat oe su ie is iz TLv22520D 296-7436-5-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1.68 134 1.01 
-10478-5-| : : : TLV2252QDREP 296-22424-1-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. SOIC 2.20 1.76 1.32 
TLE2161CD 296-10480-5-ND | Low Power JFET Op Am 138 1.10 83 TLV2252QDREP 296-22424-2-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 2815.00/2,500 
ee een ran stata op Am a He ie ae TLV2254AD 296-7437-5-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp. 236 189 1.47 
F1VOTLIDBVR SaeeSH ORE UNTAI 4 -Channal PIR, Output Op AM. hl eae TLV2254AIN 296-7438-5-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 2.36 189 1.47 
mali : : : TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.........14-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
TLV27L1IDBVR 296-12228-2-ND _|1-Channel, R/R, Output Op Am 1443.00/3,000 -7439-2- . 
TLV2254AlPWR 296-7439-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.......... 14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV27L1IDR 296-12229-1-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Am 141 9374 TLV2254A0D 296-7440-5-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLV27L1 IDR 296-12229-2-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp... 4202.50/2,500 -29495-4 -| 
TLV2254AQDREP 296-22425-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp . 3.38 2.70 2.10 
TLV27L2CDGKR 296-17057-1-ND | 2-Channel, R/R, Output Op Amp... 2.00 1.50 1.13 
eee i TLV2254AQDREP 296-22425-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 4725.00/2,500 
TLV27L2CDGKR 296-17057-2-ND _|2-Channel, R/R, Output Op Amp 1600.00/2,500 
TLV22541D 296-7441-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV27L2IDR 296-12230-1-ND  |2-Channel, R/R, Output Op Am 125 100 75 VGN 
TLV22541N 296-7442-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 2.25 1.80 1.40 
ee a pcre A Oe coe ” 1600.00/2,500 TLV2254QDREP 296-22426-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 3.22 258 2.01 
Z ie Op. Ari 2, RR, Outpu a BR TLV2254QDREP 296-22426-2-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 4505.00/2,500 
wasn e i : : TLV2262AID 296-7443-5-ND | Dual Advanced R/R Op Amp .. 203 1.62 1.22 
TEVEEIIDEYE AIREABRID cea 3MH2, R/R, Output 3 TLV2262AIP 296-7444-5-ND | Dual Advanced R/R Op Am} 2.03 162 1.22 
= : : : TLV2262AIPWR 296-14378-1-ND | Dual Advanced R/R Op Am 203 1.62 1.22 
TLV271IDBVR 296-13371-2-ND Ee 3MHz, R/R, Output Sanna TLV2262AIPWR 296-14378-2-ND | Dual Advanced R/R Op Am} 2106.00/2,000 
a oaIne Poe STROM Dac] Rat icc Ral a inl cae TLV2262AQD 296-7445-5-ND | Dual Advanced R/R Op Amp... 245 1.72 1.29 
actitoh Ge Bal TLV22621D 296-7446-5-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 155 124 93 
TLV272IDGKR 296-11946-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 910.00/2,500 
-40655-1-| il-to-Rai é TLV22621P 296-7447-5-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 155 124 93 
TLV2721DR 296-10655-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 8-SOIC 84.7056 
- - TLV2262IPWR 296-7448-1-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 155 124 93 
TLV2721DR 296-10655-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 8-SOIC 910.00/2,500 Se viaig 
d : : TLV2262IPWR 296-7448-2-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1612.00/2,000 
TLV272IP 296-12671-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 8-Dip 84 e106) : | ¥ 
TLVOPDODROT 396-17870-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp Ate a Oe TLVv226200 296-7449-5-ND __|Dual LP Low Voltage R/R Op Amp..........8-SOIG 1.68 1.34 1.01 
-47870-2- il-to-Rai : : : : j TLV2264AD 296-7450-5-ND | Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp....14-SOIC_ 257 2.06 1.60 
TLV2720DRQ1 296-17870-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 8-SOIC 1007.50/2,500 } ! I 
TLV274CPWR 296-12286-1-ND Quad 3MHz R/R Out Op Amp... 4-TSSOP 1.08 90 72 TLV2264AIN 296-7451-5-ND Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 257 2.06 1.60 
TLV2264AIPWR 296-7452-1-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Op Am .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60, 
ae eo eo a ogm cuad SMH2 R/R Out Op Amp vested TLV2264AIPWR 296-7452-2-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Op Am 14-TSSOP 2908.00/2,000 
Tye ralOR paca De eglgh Uigg) Quad MHz R/R Out Op Amp We at TLV2264IDR 296-7454-1-ND [Quad LP Low Voltage F/R Op Amp... 14-S0IC__2.36 1.89. 1.47 
TLV2741DR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1235.00/2,500 Hater Ow vonaye Pam: : : : 
TLV274IN 296-14379-5-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 114° 9576 TLV22641DR 296-7454-2-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 3307.50/2,500 
TLV274IPWR 296-11982-1-ND _| Quad 3MHz R/R Out Op Amp 114 «95 ~—76 TLV2264N 296-7455-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 236 1.89 1.47 
TLVS74IBWR 396-11982-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp Fo70.0075,000 TLV2264IPWR 296-7456-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp....14-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
Ry asenrar : TLV2264IPWR 296-7456-2-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp..... 14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV274QDRQ1 296-18300-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp .14-S0IC 1.23 1.03 82 Tlvooea0b, Fee ACNE Gued LP Low Volue B/R 00 A T4801 ROEM OSMRTTED 
TLV274QDRQ1 296-18300-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp .14-SOIC 1332.50/2,500 ual Ww Vora Pp AMP 2 : 
TLV341 AIDBVR 296-17680-1-ND — | Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2302IDGKR 296-12307-1-ND | Op Amp with O/C Comparator. 1.68 1.34 1.01 
SS are Sor2s6 _96 _80 64 | Tiypsnaipa | pa6-10512-.ND | Op Amp wth O/C Comparator 168 tad 101 
z )-2-| il-to-Rai - iol ict jp Amp wi ‘omparator. a a Ht 
TLS TAIDEVE, pocalacecaea) big) Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2302IDR 296-10513-2-ND | Op Amp with O/C Comparator 2145.00/2,500 
GMOS Op Amp... Heparin) TLV23021P 296-10514-5-ND | Op Amp with O/C 1.68 1.34 1.01 
TLV341AIDCKR 296-17681-1-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output — a—t ct ae NM = a fa) i 
CMOS Op Amp... 96 80 64 -10515-1- ual Op Amp with Dual 
TLV341AIDCKR 296-17681-2-ND — | Low Voltage Rail-to-Rail Output O/C Comparator 245 1.97 1.53 
CMOS Op Amp... 1248.00/3,000 TLV2304IDR 296-10515-2-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV341IDBVR 296-17682-1-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output <ivesaai Re ana ran Bare beer = 3432.50/2,500 
CMOS Op Amp... 81 468 «54 PIU SIESH 
TLV341|DBVR 296-17682-2-ND —_| Low Voltage Rail-to-Rail Output O/C Comparator 245 1.97 153 
CMOS Op Amp 1053.00/3,000 TLV2304IPWR 296-10516-1-ND Dual Op Amp with Dual 
TLV341IDCKR 296-17683-1-ND | Low Voltage Rail O/C Comparator. .14-TSSOP 2.45 1.97 1.53 
CMOS Op Amp... 81 68 8.54 TLV2304IPWR 296-10516-2-ND Bars Amp ae 1478800 Ariel 
TLV3471DCKR 296-17683-2-ND [Low Voltage Rail-to-Rall Output omparator. 14 00/2, 
CMOS ON AMD ce mmaCIBATA TLV23221D 296-7458-5-ND _| Dual Low Volt. Micropower Op Amp 1.68 134 1.01 
TLV341IDRLR 296-21126-1-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2322IP 296-7459-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp.. 1.68 1.34 1.01 
CMOS Op Amp... 1.05 88 .70 TLV2322IPWR 296-7460-1-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp... MGs wesk! Uh) 
TLV341IDRLR 296-21126-2-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2322IPWR 296-7460-2-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp.. 1742.00/2,000 
CMOS Op Amp... 1820.00/4,000 TLV23241D 296-7461-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV342AIDR 296-21127-1-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV23241N 296-7462-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp... 2.36 1.89 1.47 
CMOS Op Amp... 1.05 88 .70 TLV2324IPWR 296-7464-1-ND Quad Low Volt. Micropower 
TLV342AIDR 296-21127-2-ND | Dual Low Voltage Rail Op Amp... 14-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
CMOS Op Amp... 1137.50/2,500 TLV23241PWR 296-7464-2-ND | Quad Low Volt. Micro 
TLV342IDGKR 296-22848-1-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output Op Amp... .14-TSSOP 2678.00/2,000 
CMOS Op Amp... 96.80 64 TLV23321D 296-7465-5-ND _| Dual LP Low Voltage Op Amp 8-SOIG 144 1.20 96 
TLV342IDGKR 296-22848-2-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV23321P 296-7466-5-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp 144 120 96 
CMOS Op Amp... 4040.00/2,500 TLV2332IPWR 296-7467-1-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp 144 120 96 
TLV342IDR 296-21128-1-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2332IPWR 296-7467-2-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp 1276.00/2,000 
CMOS Op Amp... Mm 9 3 TLV23341D 296-7468-5-ND | Quad LP Low Voltage Op Amp 245 1.97 1.53 
TLV342IDR 296-21128-2-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2334IN 296-7469-5-ND | Quad LP Low Voltage Op Amp 245 1.97 1.53 
CMOS Op Amp 942.50/2,500 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Usll: Digi-Key Price Each el Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2334IPWR 296-7470-1-ND Quad LP Low Voltage Op Amp. 245 197 1.53 TLV24041PWR 296-10539-1-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 
TLV2334IPWR 296-7470-2-ND | Quad LP Low Voltage Op Amp. 2780.00/2,000 ai voapaioa poe Aeon Paid Bailey protein Fe -14-TSSOP 3.22 2.58 2.01 
TLV23411D 296-7471-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp moo. 24 3.93 -10539-2- ‘ in Ai i /R, 4a p Amp wit! 44T880P aRRGmDITT 
TLV2341IP 296-7472-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp 155 124 93 Ss asain meaner IR tied attery Pilati nance A sn lencomact of aa 
TLV23421D 296-7473-5-ND __| Dual Low Voltage High-Speed Op Amp...8-SOIC_ 2.38 190 1.43 -10540-5- ual Micropower Rail-to-Rail Op Amp... 8+ 4 S2als 
TLV23421P 296-7474-5-ND Dual Low Voltage High-Speed Op Amp. 238 1.90 143 TLV2422CD 296-10541-5-ND — | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.68 }= 1.34 1.01 
TLV23441D 296-7475-5-ND | Quad Low Voltage HS Op Amp 2.88 2.31 1.80 TLV2422cPWR 296-10542-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2344IN 296-7476-5-ND | Quad Low Voltage HS Op Amp 288 4231 180 TLV2422CPWR 296-10542-2-ND | Dual Micropower B/R Op Amp 1742.00/2,000 
TLV2361CDBV 296-10523-5-ND | High Perf. Low Voltage Op A\ 87°«O73.—S 58 TLv242210 296-10543-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Am| 1.78 1.42 1.07 
TLyoaeiCDBVA 396-13798-1-ND | High Pert, Low Voltage Op Amp 3060s TLV242200 296-10544-5-ND__| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 190 152 114 
maTaneot ; TLV2432A1D 296-10545-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Ami 190 152 1.14 
a eHaRUR Pee eI Hoh Port Lon Vote Go am 75 eos 00e | Tuvzaazqipwe 296-10546-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 190 152 1.14 
ish i TLV2432AIPWR 296-10546-2-ND | Dual Micropower B/R Op Amp 1976.00/2,000 
TLV2361IDBVR 296-13745-2-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp 975.00/3,000 ! j n 
13 eI i TLV2432AQD 296-10547-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Am 2.03 1.62 1.22 
TLV2362IDGKR 296-13995-1-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp 75 63 50 4 l ! 
TLV2362IDGKR 296-13995-2-ND__[High Perf. Low Voltage Op Amp 812.50/2,500 TEE Serene at to Rar Oe Ae oe 
TLV2362IDR 296-15029-1-ND | High Performance Low Volt. Op Am 7 57 AB zi ei Ma Micropower halsto= nal DAD ; : : 
TLV23621DR 296-15029-2-ND | High Performance Low Volt. Op Am 617.50/2,500 Laer PEE ERSTE Ceca wer aoner Rallto Rall Op Amp Dea el ee 
tvesertr Peg oe oa em OUal High Performance Op Amp Oh ots TLV2434AIDR 296-14409-2.ND | Quad F/R Micropouer Op Amp. ~ 3307.50/2,500 
beeen Bee aoa Qual Hah Performance On Amp Leena ea thh: TLV2434A1PWR 296-10551-1-ND___| Quad R/R Micropower Op Am 236 1.89 1.47 
~ 2: ual erformance mp... 00/2, : 3 : : 
*TLVO3701DBVA 596-12617-1-ND | 550u athanal Manz IRIE Toni TLV2434AIPWR 296-10551-2-ND | Quad R/R Micropower Op Am “14-TSSOP 2678.00/2,000 
; TLv2434cD 296-10552-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp... 14-SOIC 238 1.90 1.43 
ruvas7oiDBvR ——/286-12617-2.ND | ss0ArGhannel SM A niu WS LES ES | Tuvozace ——_(286-10558-5ND | Quad RVR Mcropower Op AM... ATSSOP 238 1.80 1.48 
i = sl bs ual icropower Op Am| . - la . 
a oa7OIbR seas pORO END SOTA tel aMAS RIA IRDA a eoMe aly TLV24341DR 296-10554-2-ND __| Quad R/R Micropower Op Am 14-SOIC 3150.00/2,500 
Op Amp with Shutdow 423 103 a2 TLV24341PWR 296-10555-1-ND | Quad R/R Micropower Op Am 14-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
TLVe3701F DOBEIDDORTZNN a ach ane SMHe RR Out TLV24341PWR 296-10555-2-ND | Quad R/R Micropower Op Am -14-TSSOP 2550.00/2,000 
M 1 TLV2442AIDR 296-10556-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLv23701P oae-t2e17-6.no | sslyAChannal Mig RA iniOut cies eee LEON Be Meat) i Cae A) 
OFA with shitdewe ios ie fB TLv2442AQD 296-10557-5-ND 90 152 1.14 
TLV2371IDBVR 296-13057-1-ND__| 550yA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp... 1419374 Li Peal aca i ihe ne 
TLv2s71IDR ——_{296-12200-T-ND | sQuA/Gh SMH FIR V0 Op Amp tat gare | Teveeazin 296-10560-5-ND | Dual, Ral-to-Rall Op Amp 14314 Bo 
se HA/Ch., 3MHz, R/R, p Amp ; ‘ : 2 iy Re as ‘ 2 3 : 
TLvasrtiDR 296-12200-2-ND | 50uAGh, Hz, FIR, VO Op Amp 12025072500 | Tivoadzapw | p96-10s62-5-ND _ | Dual Raltto-Ral Op Amp. 155 12483 
acai MHNSHIMIOW cee 11193 74.«CTLV24441PWR 296-10563-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. TFTSSOP 2.25 1.80 1.40 
TLV2371MDBVREP  |296-21256-1-ND  |550uA/Ch., 3MHz R/R, 0 Op Amp . 248 198 1.54 Ltn Beceem) ued. Ral to-Rall i ee TSSOP ea aoe 
TLV2371MDBVREP | 296-21256-2-ND | 550uA/Ch., 3MHz R/R, 1/0 Op Amp . 4158.00/3,000 ciaeeaiet coe ; : : : ; 
TLv2444cPW 296-10565-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. “14-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
TLV2371QDRQ1 296-18908-1-ND |) SSQWA/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 138) 115.92 TLV24441DR 296-10566-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-S0IC 238 1.90 1.43 
TLV23710DRQ1 296-18908-2-ND | 550A/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 1495.00/2,500 qvoaaaion pee Gad: RaltoRall ODA tESOIC aE 
TLV2372IDR 296-10528-1-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp... 1.25 1.00.75 Uae a Oa Op Op de 
TL VOa7zIDA eee TLV24441PWR 296-10567-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. “14-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
-10528-2- ual 3MHz R/R In/Out Op Amp 1600.00/2,500 acai rite : 
TLV24441PWR 296-10567-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -14-TSSOP 2470.00/2,000 
TLV23721P 296-12219-5-ND | Dual 3MHz B/R In/Out Op Amp 1.25 1.00 75 TIVOAROAID 296-10568-5-ND | Single, Rail-o-Rall Op Amp igs a 
TLV23720DRG401 | 296-22845-1-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 138 1.10 83 TEVOAEOAIDR FOIE REENGMER Sincle’ Rall-o-Fiall Oo Am Hen es lar 
TLV23720DRG401 | 296-22845-2-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 1760.00/2,500 rng e, atone amp : : : 
TLV2372QDRQ1 296-18909-1-ND _| Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 138 110 83 TE OAD Peee ees i ornate, Ral-to-Rall Op Amp Feet 
TLV23720DR01 296-18909-2-ND | Dual 3MHz B/R In/Out Op Amp... 1760.00/2,500 TLve4s0cD PaaS AM Low Power Rallto-Pul On Aan 155 4024 93 
TLV29731IDG5R ca aged bag) Oval MHz Rall-to-Rall, Op Amp ner rae oe TLV2450CDBVR 296-10570-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
fete MN : : : TLV2450CDBVR 296-10570-2-ND _ | Single, Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
iLvesrsiDGek Pa ocala) Dual SMH? Rall-to-Rall, Op Amp TLV2450CP 296-1885-5-ND [Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 ~«93 
<<a SISTA a euicon nT SOONZ O00 TLV24501 296-1886-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
7 1052921) ual 3MHz Rail-to-Rail, /O Op Amp TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
with Shutdown..... 1.38 110 83 TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
TLV23731DR 296-10529-2-ND eae Me Hee sea TLV24501P 296-1887-5-ND __| Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
UM nae TLV2451 AID 296-10572-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV2373IN 296-12220-5-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, I/O Op Amp TTVOARTAIDR pac eNO i tie 
with Shutdown 138 110 83 Me ingle, Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24.93 
TLV2451AIDR 296-10572-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op A 1985.00/2,500 
TLV23741DR 296-11967-1-ND | Quad 3MHz R 148 1.18 89 TLV2451 AIP 296-10573-5-ND single, Raikto-Rail Op Amp 1.55 rie 93 
TLV23741DR 296-11967-2-ND | Quad 3MHz Rail- 1887.50/2,500 TLV24510D 296-1888-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143 1.14 86 
uLves7a EWR Pecan acca iG Eig| Quad MHz Rall ee tle ae TLV2451CDR 296-1888-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 1431.14.86 
eee Bee ee RTO DOA ane toes TLV2451CDR 296-1888-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp ~4825.00/2,500 
Hat) OWI He Oa 2D AD os : : : TLV2451CDBVR 296-10574-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 143° 114 86 
TLV2374MDREP 296-19520-1-ND | Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp: 3.74 2.99 2.33 TLV2451CDBVR 296-10574-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 2190.00/3,000 
TLV2374MDREP 296-19520-2-ND / Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp. 5230.00/2,500 TLV2451CP 296-1889-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143 114 86 
TLV23751DR 296-11969-1-ND | Quad SMHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp TLV24511D 296-1890-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143 1.14 86 
with Shutdown 1.58 1.26.95 TLV24511DR 296-1890-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 143 114 86 
TLV2375IDR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz Rail- TLV2451IDR 296-1890-2-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 1825.00/2,500 
with Shutdown 2015.00/2,500 TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 143 114 86 
TLV23751PWR 296-11970-1-ND idea Rail- arses TLV2451|DBVR 296-10576-2-ND _ | Single, Rail-to-Rail Op Amp 2190.00/3,000 
with Shutdown ; : ; TLV24511P 296-1891-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143 «1.14 ~«86 
TLV23751PWR 296-11970-2-ND | Quad 3MHz R TLV2452AIDR 296-10578-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 215 172 1.29 
with Shutdown 1638.00/2,000 TLV2452AIDR 296-10578-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV23751N 296-12222-5-ND | Quad 3MHz Rail- TLV2452AIP 296-10579-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 215 172 1.29 
with Shutdown... 1.58 1.26.95 TLV2452cD 296-2428-5-ND___| Dual, Rail-to-Rail Op Am 1.90 1.52 1.14 
TLV2381IDBVT 296-12223-1-ND | 1-Channel, Rail-to- Rail, 1/0 Op ‘Amp 1.559124) 9593 TLV2452CDR 296-2428-1-ND 7.90 1.52 1.14 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, |/0 Op Amp 217.00/250 TLV2452CDR 296-2428-2-ND 2432.50/2,500 
TLV2381IDR 296-12224-1-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 1.43 114 86 TLV2452CDGKR 296-10580-1-ND 1.90 152 1.14 
TLV2381IDR 296-12224-2-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, |/0 Op Amp 1825.00/2,500 TLV2452CDGKR 296-10580-2-ND 2432.50/2,500 
TLV2382IDR 296-12226-1-ND | 2-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 1.90 152 1.14 TLV2452IDGKR 296-10582-1-ND 203 1.62 1.22 
TLV2382IDR 296-12226-2-ND 2-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 2432.50/2,500 TLV2452IDGKR 296-10582-2-ND 2592.50/2,500 
TLV2401CDR 296-10530-1-ND Micropower Op Amp. 1:55 A24"" 193) TLV2452IDR 996-10583-1-ND Diam leo Ae 
TLV2401CDR 296-10530-2-ND Micropower Op Amp. 1985.00/2,500 TLV2452IDR 996-10583-2-ND 2592.50/2,500 
TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND Micropower Op Amp. 1.78 142 1.07 TLV2452|P 996-10584-5-ND DiNswe leone Aloe: 
TLV2401IDBVT 296-10531-2-ND Micropower Op Amp. 248.50/250 TLV2453AIDR 996-10585-1-ND 238 1.90 1.43 
TLV2401IDR 296-10532-1-ND | Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLV2453AIDR 296-10585-2-ND 3040.00/2,500 
TLV2401IDR 296-10532-2-ND Micropower Op Amp. 2145.00/2,500 TLV2453AIN 296-10586-5-ND I: 2.38 1.90 1.43 
TLV2401IP 296-10533-5-ND —_| Micropower Op Amp. 1.68 134 1.01 TLV2453CD 296-2429-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. Qe Gee eer2) alk29 
TLV2402CDR 296-10534-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 TLV2453CDR 296-2429-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. Paloy qlee ies) 
TLV2402CDR 296-10534-2-ND _| Dual Micropower B/R Op Amp. 3040.00/2,500 TLV2453CDR 296-2429-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2402IDGK 296-13799-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLV2453CDGSR 296-10587-1-ND Dual, Rail-to-! Rail Op Am Ze) 
TLV2402IDGKRG4 | 296-18604-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 2.25 180 1.40 TLV2453CDGSR 296-10587-2-ND il 2752.50/2,500 
TLV2402IDGKRG4 | 296-18604-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 3150.00/2,500 TLV24531DGSR 296-10589-1-ND 2.25 1.80 1.35 
TLV240210R 296-10535-1-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 2.25 1.80 1.40 TLV24531DGSR 296-10589-2-ND 2880.00/2,500 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp.... 8-SOIC 3150.00/2,500 TLV2453IDR 296-10590-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, eas) ela) EE) 
TLV24021P 296-10536-5-ND | Dual Micropower Rai-to-Rail Op Amp......8-Dip 2.25 1.80 1.40 TLV24531DR 296-10590-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2880.00/2,500 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV24531N 296-10591-5-ND — | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
Reverse Battery Protection..... 3.31 2.65 2.06 TLV2454AID 296-10592-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLv2404cD 296-2427-5-ND | 880nA/Ch. R/R, /0 Op Amp with TLV2454AIDR 296-10592-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection . 2.99 240 1.87 TLV2454AIDR 296-10592-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3432.50/2,500 
TLV240410R 296-10537-1-ND | 880nAVCh. R/R, /0 Op Amp with TLV2454AIN 296-10593-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245° 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection .... 3122) 2158) 42.01 TLV2454AIPWR 296-10594-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp.. 245 1.97 1.53 
TLV240410R 296-10537-2-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. “14-TSSOP 2780.00/2,000 
Reverse Battery Protection..... 4505.00/2,500 TLV2454CD 296-2430-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-SOIC 225 1.80 1.40 
TLV2404IN 296-10538-5-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454CN 296-10595-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 4-Dip 2.25 180 1.40 
Reverse Battery Protection .................--« 14-Dip 3.22, 2.58 2.01 (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Toll Digi-Key Price Each Tt Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV24541D 296-10596-5-ND — | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2464CPWR 296-7571-1-ND Quad LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp.......14-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
TLV2454IDR 296-10597-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2464CPWR 296-7571-2-ND Quad LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp.......14-TSSOP 2550.00/2,000 
TLV2454IDR 296-10597-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3307.50/2,500 TLV24641D 296-10608-5-ND | Quad LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-SOIC 236 1.89 1.47 
TLV24541N 296-10598-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2464IDR 296-10608-1-ND Quad LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-SOIC 236 1.89 1.47 
TLV2454IPWR 296-10599-1-ND_ _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2464IDR 296-10608-2-ND | Quad LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 
TLV2454IPWR 296-10599-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2678.00/2,000 TLV24641N 296-7573-5-ND Quad LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 14-Dip 2.36 1.89 1.47 
TLV2455AID 296-10600-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.68 215 1.67 TLV2464IPWR 296-7575-1-ND Quad LP Rail-to-Rail I/O Op Amp “4-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
TLV2455AIDR 296-10600-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.68 2.15 1.67 TLV2464IPWR 296-7575-2-ND Quad LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp.......14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV2455AIDR 296-10600-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3747.50/2,500 TLV2465CD 296-2437-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. Abn 1979 1.53) 
TLV2455AIN 296-10601-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.68 215 1.67 TLV2465CDR 296-2437-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. 245 1.97 1.53 
TLV2455AIPWR 296-10602-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.68 215 1.67 TLV2465CDR 296-2437-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. 3432.50/2,500 
TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3034.00/2,000 TLV2465CN 296-7577-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. 245 1.97 1.53 
TLV2455CD 296-2431-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 1.97 1.53 TLV2465CPWR 296-7578-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD.....16-TSSOP 2.45 1.97 1.53 
TLV2455CN 296-10603-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 1.97 1.53 TLV2465CPWR 296-7578-2-ND Quad LP R/R I/O Op Amp with SD ..... 16-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV2455CPWR 296-10604-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 1.97 1.53 TLV24651D 296-10609-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD. 16-SOIC 257 2.06 1.60 
TLV2455CPWR 296-10604-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2780.00/2,000 TLV24651D 296-10609-1-ND  / Quad LP R/R I/O Op Amp with SD . 257 2.06 1.60 
TLV24551D 296-10605-5-ND — | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 TLV24651DR 296-10609-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD . 3590.00/2,500 
TLV24551DR 296-10605-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 TLV24651N 296-7580-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. 2.57 2.06 1.60 
TLV24551DR 296-10605-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3590.00/2,500 TLV2465IPWR 296-7581-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD.....16-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
TLV24551N 296-10606-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 TLV2465IPWR 296-7581-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD ..... 16-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2460AIDR 296-7477-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.68 1.34 1.01 TLV2470AIDR 296-7493-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1.68 1.34 1.01 
TLV2460AIDR 296-7477-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2145.00/2,500 TLV2470AIDR 296-7493-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2145.00/2,500 
TLV2460AIP 296-7478-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.68 1.34 1.01 TLV2470AIP 296-7494-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1.68 1.34 1.01 
TLV2460CD 296-2432-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 93 TLV2470CD 296-2438-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1:55) 1.24 193 
TLV2460CDR 296-2432-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 1:55) 124393 TLV2470CDR 296-2438-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 98 
TLV2460CDR 296-2432-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1985.00/2,500 TLV2470CDR 296-2438-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2460CDBVR 296-7479-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 .938 TLV2470CDBVR 296-7495-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155) 1:24 293 
TLV2460CDBVR 296-7479-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2382.00/3,000 TLV2470CDBVR 296-7495-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2382.00/3,000 
TLV2460CP 296-7480-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 .93 TLV2470CP 296-7496-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 .93 
TLV2460IDBVR 296-7481-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.55 1.24 98 TLV2470IDBVR 296-7497-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24.98 
TLV2460IDBVR 296-7481-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... 2382.00/3,000 TLV2470IDBVR 296-7497-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2382.00/3,000 
TLV2460IDR 296-7482-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 124 98 TLV2470IDR 296-7498-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155) 1.24 93 
TLV2460IDR 296-7482-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1985.00/2,500 TLV2470IDR 296-7498-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2460IP 296-7483-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.55 1.24 93 TLV2470IP 296-7499-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 .93 
TLV2461AIDR 296-7484-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 98 TLV2471AIDR 296-7500-1-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1551.24 93 
TLV2461AIDR 296-7484-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1985.00/2,500 TLV2471AIDR 296-7500-2-ND LP Rail- 1985.00/2,500 
TLV2461AIP 296-7485-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.55 1.24 93 TLV2471AIP 296-7501-5-ND LP Rail- 155 1.24 93 
TLV2461CDBVR 296-7487-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 143° 114 86 TLV2471CD 296-2439-5-ND LP Rail- 143° 1.14 86 
TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown .... SOT-23-5 2190.00/3,000 TLV2471CDR 296-2439-1-ND 143° 1.14 86 
TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown....SOT-23-5 1.55 1.24.93 TLV2471CDR 296-2439-2-ND 1825.00/2,500 
TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 217.00/250 TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND 143° 61.14 86 
TLV2461CDR 296-7488-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 143° 114 86 TLV2471CDBVR 296-7502-2-ND 2190.00/3,000 
TLV2461CDR 296-7488-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1825.00/2,500 TLV2471CP 296-7503-5-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143° 1.14 86 
TLV2461CP 296-7489-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 143° 1.14 86 TLV2471IDBVR 296-7504-1-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 1.14 .86 
TLV2461IDBVR 296-7490-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1431.14 86 TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 2190.00/3,000 
TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2190.00/3,000 TLV2471IDR 296-7505-1-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143° 1.14 86 
TLV2461IDR 296-7491-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 143° 1.14 86 TLV2471IDR 296-7505-2-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2461IDR 296-7491-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1825.00/2,500 TLV2471IP 296-7506-5-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 1.14 .86 
TLV2461IP 296-7492-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 143° 1.14 86 TLV2471QDBVRQ1 296-19366-1-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 155) 1:24) 293 
TLV2462AIDR 296-7557-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2 lames fe ile TLV2471QDBVRQ1 296-19366-2-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 2382.00/3,000 
TLV2462AIDR 296-7557-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2752.50/2,500 TLV2472AID 296-10610-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 2nS 229) 
TLV2462AIP 296-7558-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2510) aes ee) TLV2472AIDR 296-10610-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, Zao) Ate) teed) 
TLV2462AMDREP 296-21864-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am §15 413 3.21 TLV2472AIDR 296-10610-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 2752.50/2,500 
TLV2462AMDREP 296-21864-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 7212.50/2,500 TLV2472AIP 296-10611-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 215) 72) 129 
TLV2462AQD 296-12066-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2.25 1.80 1.35 TLV2472AQDRG401 296-22846-1-ND Dual Rail-to-Rail |/O Op Amp . 2.25 1.80 1.35 
TLV2462AQDREP 296-22427-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp ZR BA AA TLV2472AQDRG4Q1 296-22846-2-ND Dual Rail-to-Rail 1/0 Op Amp . 2880.00/2,500 
TLV2462AQDREP 296-22427-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp 3842.50/2,500 TLV2472CDGNR 296-10612-1-ND il-to-Rail Op Am 1.90 1.52 1.14 
TLV2462AQDRQ1 296-17738-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp... 2.38 1.90 1.43 TLV2472CDGNR 296-10612-2-ND 2432.50/2,500 
TLV2462AQDRQ1 296-17738-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 3040.00/2,500 TLV2472CD 296-2440-5-ND 1.90 1.52 1.14 
TLV2462AQPWR 296-12067-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2250180) ileeo TLV2472CDR 296-2440-1-ND 1.90 1.52 1.14 
TLV2462AQPWR 296-12067-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2394.00/2,000 TLV2472CDR 296-2440-2-ND 2432.50/2,500 
TLV2462CD 296-2434-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 1.90 1.52 1.14 TLV2472IDGNR 296-10615-1-ND 2.03 1.62 1.22 
TLV2462CDR 296-2434-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 1.90 1.52 1.14 TLV2472IDGNR 296-10615-2-ND 2592.50/2,500 
TLV2462CDR 296-2434-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2432.50/2,500 TLV2472ID 296-10614-5-ND 2.03 1.62 1.22 
TLV2462CP 296-1892-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 1.90 1.52 1.14 TLV2472IDR 296-10616-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 2.03 1.62 1.22 
TLV2462ID 296-7562-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2.03 1.62 1.22 TLV2472IDR 296-10616-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 2592.50/2,500 
TLV2462IDR 296-7562-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2.03 1.62 1.22 TLV2472IP 296-10617-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.03 1.62 1.22 
TLV2462IDR 296-7562-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2592.50/2,500 TLV2473AID 296-10618-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. 238 1.90 1.43 
TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2:03) 1:62) 1-22 TLV2473AIDR 296-10618-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 238 1.90 1.43 
TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2592.50/2,500 TLV2473AIDR 296-10618-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 3040.00/2,500 
TLV2462IP 296-1893-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2.03 1.62 1.22 TLV2473AIN 296-10619-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 2.38 1.90 1.43 
TLV24620D 296-12068-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 2a Ole denne) TLV2473CDGQR 296-10620-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp... Pil. see APS) 
TLV2463AIDR 296-7563-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2473CDGOQR 296-10620-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. 2752.50/2,500 
TLV2463AIDR 296-7563-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 3040.00/2,500 TLV2473CD 296-2441-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 215) 72) 1:29 
TLV2463AIN 296-7564-5-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2473CDR 296-2441-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am, 215 1.72 1.29 
TLV2463AQD 296-12069-5-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2473CDR 296-2441-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am 2752.50/2,500 
TLV2463AQDREP 296-22428-1-ND Dual LP R/R I/O Op Amp w/SD 3.06 245 1.91 TLV24731D 296-10622-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. 2.25 1.80 1.35 
TLV2463AQDREP 296-22428-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp w/SD 4285.00/2,500 TLV2473IDGQR 296-10623-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.35 
TLV2463AQPWR 296-12070-1-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD .... 2.38 1.90 1.43 TLV2473IDGQR 296-10623-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2880.00/2,500 
TLV2463AQPWR 296-12070-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2470.00/2,000 TLV24731N 296-10625-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.35 
TLV2463CD 296-2435-5-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD Cah ees) TLV2474AIDR 296-10626-1-ND — | Quad, 600,/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463CDR 296-2435-1-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD Pai Tees ile High Drive Op Amp 2.45 1.97 1.53 
TLV2463CDR 296-2435-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2752.50/2,500 TLV2474AIDR 296-10626-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463CDGS 296-7565-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD Pike ii i125 High Drive Op Amp 3432.50/2,500 
TLV2463CN 296-7567-5-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD Cay ie ae) TLV2474AIN 296-10627-5-ND Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24631D 296-1894-5-ND Dual LP Rail-to-Rail Op Amp.... 2.25 1.80 1.35 High Drive Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2463IDGSR 296-7568-1-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2:25) 4:80) 135) TLV2474AIPWPR 296-10628-1-ND Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463IDGSR 296-7568-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2880.00/2,500 High Drive Op Am 257 2.06 1.60 
TLV2463IN 296-1895-5-ND Dual LP Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.35 TLV2474AlPWPR 296-10628-2-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8M 
TLV24630D 296-12071-5-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with 2.38 1.90 1.43 High Drive Op Amp 2908.00/2,000 
TLV2463QPWR 296-12072-1-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2474AIPWR 296-13364-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463QPWR 296-12072-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2470.00/2,000 High Drive Op Amp .14-TSSOP 2.45 1.97 1.53 
TLV2464AIDR 296-14410-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 245 1.97 1.53 TLV2474AIPWR 296-13364-2-ND Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AIDR 296-14410-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Ami 3432.50/2,500 High Drive Op Amp ... 14-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV2464AIPW. 296-14050-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amy 245 1.97 1.53 TLV2474APWPRQ1 —-/296-18276-1-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AMDREP 296-19521-1-ND =| Quad LP R/R 1/0 Op Am| 5.86 469 3.96 High Drive Op Amp ..14-TSSOP 2.57. 2.06 1.60 
TLV2464AMDREP 296-19521-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am| 9082.50/2,500 TLV2474APWPRQ1 296-18276-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AMPWREP 296-19522-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am| 5.86 469 3.96 High Drive Op Amp. ... 14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2464AMPWREP 296-19522-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 7326.00/2,000 TLV2474CD 996-2442-5-ND Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464AQPWRQ1 296-18910-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 2.68 2.15 1.67 High Drive Op Amp .14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLV2464AQPWRQ1 296-18910-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am| 3034.00/2,000 TLV2474CDR 296-2442-1-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464CD 296-2436-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 2.25 1.80 1.40 High Drive Op Amp ..14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CDR 296-2436-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 2.25 1.80 1.40 TLV2474CDR 296-2442-2-ND Quad, 600p)/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2464CDR 296-2436-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Am| 3150.00/2,500 High Drive Op Am, 14-SOIC 3150.00/2,500 
TLV2464CN 296-7570-5-ND_ | Quad LP R/R 1/0 Op AMP..vsrevsesnentnen 2.25 180 1.40 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Le Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
TLV2474CN 296-10630-5-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz RIA, 1/0, TLV2763IN 296-10669-5-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp...... 238 1.90 1.43 
High Drive Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLV2764IDR 296-10670-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 245) e907, 1:53) 
TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2764IDR 296-10670-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp 3432.50/2,500 
High Drive Op Amp .14-HTSSOP = 2.36 1.89 1.47 TLV27641N 296-14051-5-ND 1.8V Micropower R/R Input/Output 
TLV2474CPWPR 296-10631-2-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, Op Amp with Shutdown 245 1.97 1.53 
High Drive Op Amp. 14-HTSSOP 2678.00/2,000 TLV2764IPWR 296-10671-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp 245 197 1.53 
TLV24741DR 296-10632-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, /0, TLV2764IPWR 296-10671-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp 2780.00/2,000 
High Drive Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV27651DR 296-10672-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp 268 215 1.67 
TLV24741DR 296-10632-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV27651DR 296-10672-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp 3747.50/2,500 
High Drive Op Amp 3307.50/2,500 TLV2765IPWR 296-10673-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp........16-TSSOP_ 2.68 2.15 1.67 
TLV24741N 296-10633-5-ND Le eee PIR, 0, eee ieeens TLV27651PWR 296-10673-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp........ 16-TSSOP 3034.00/2,000 
gh Drive Op Amp : : aT TLV2770AlP 296-7583-5-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown........8-Dip 1.90 1.52 1.14 
TLV24741PWPR 296-12009-1-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLv2770CD 296-1896-5-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.. 1.68 1.34 1.01 
High Drive Op Amp wo l4-HTSSOP Teo Smead TLV2770CDR 296-1896-1-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown... 1.68 1.34 1.01 
Tee coca cua) lvad, G00u/Ch. 2.8MH2 R/R, VO, TLV2770CDR 296-1896-2-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 2145.00/2,500 
High Drive Op Amp. 14-HTSSOP 2780 00/2,000 TLV2770CDGKR 296-7584-1-ND | Single 2.7V A/R Op Amp with S 768 134 1.07 
TLV2475AIDR 296-10634-1-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 2.68 2.15 1.67 eae pew : ; : 
: TLV2770CDGKR 296-7584-2-ND | Single 2.7V R/R Op Amp with SI 2145.00/2,500 
TLV2475A1DR 296-10634-2-ND | Quad, Rall-to-Rail Op Amp T6-SOIC 3747.50/2,500 Beoricl (ae Bal 
d ! i TLV2770CP 296-1897-5-ND | Rail-to-Rail Op Amp 168 1.34 1.01 
TLV2475AIN 296-10635-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-Dip 268 215 1.67 Bacated : 
! f TLV27701D 296-1898-5-ND | Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD. 1.78 142 1.07 
TLV2475AIPWPR 296-10636-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP 2.79 2.24 1.74 : ! 
: f TLV27701DR 296-1898-1-ND _| Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD. 1.78 142 1.07 
TLV2475AIPWPR 296-10636-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP 3162.00/2,000 - - 
TLv2475cD 296-2443-5-ND | Quad. Rail-to-Rail Op Amp 245 197 153 TLV27701DR 296-1898-2-ND | Single 2.7V R/R V0 Op Amp with SD. 2272.50/2,500 
- - TLV27701IDGKR 296-7585-1-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 1.78 142 1.07 
TV eATaCDR pee pe ogee) Ouad, Rail-to-Rail Op Amp. Hak) SUE A) TLV27701IDGKR 296-7585-2-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp with S| 2272.50/2,500 
TLV2475CDR 296-2443-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3432.50/2,500 greet peNop: oe, 
ieeestsen tepal TLV27701P 296-1899-5-ND | Rail-to-Rail Op Amp an 1.78 142 1.07 
TLV2475CN 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 1.97 1.53 Ll en Pe EMM Scie 7 Rolle rall Oo 4 tae Eero 
TLV2475CPWPR 296-10639-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 sue IE St Ralrtosha UE AUD: : : : 
TLV2475CPWPR 296-10639-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2908.00/2,000 aT 200; SB 2 ND Single aN Bel taal o Amp é Bae 0002 SON 
TLV24751DR 296-10640-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 -1900-5- ingle 2.7V Rail-to-Rail Op Amp : : : 
TLV24751DR 296-10640-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3590.00/2,500 TLV2771CDR 296-1900-1-ND | Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV24751N 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 TLV2771CDR 296-1900-2-ND —_ Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 1985.00/2,500 
TLV2475IPWPR 296-10642-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 268 2.15 1.67 TLV2771CDBVR 296-1346-1-ND_| Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV24751PWPR 296-10642-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3034.00/2,000 TLV2771CDBVR 296-1346-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
TLV2620IDBVT 296-15332-5-ND | Single Supply Op Am 155 1.24 93 TLV27711DBVR 296-1347-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp 168 1.34 1.01 
TLV2620IDR °96-11662-1-ND Single Supply Op Am 143 114 86 TLV2771IDBVR 296-1347-2-ND Rail-to-Rail Op Amp - 2574.00/3,000 
TLV26201DR 296-11662-2-ND | Single Supply Op Am 1825.00/2,500 TLV2771 ID 296-10674-5-ND HS, Single Rail-to-Rail Op Am 168 134 1.01 
TLV2621 IDBVT 296-15333-1-ND _| Single Supply Op Am 1144 95 76 TLV2771 IDR 296-10674-1-ND__|HS, Single Rail-to-Rail Op Am 1.68 1.34 1.01 
TLV2621 IDBVT 296-15333-2-ND _| Single Supply Op Am 142.50/250 TLV27711DR 296-10674-2-ND _|HS, Single Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 
TLV26211DR 296-11667-1-ND _ | Single Supply Op Am 105.88 70 TLV2772AIDR 296-7587-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. SOIC 2.35 1.88 1.41 
TLV2621 IDR 296-11667-2-ND | Single Supply Op Am 1137.50/2,500 TLV2772AIDR 296-7587-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. -SOIC 3007.50/2,500 
TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp. 168 1.34 1.01 TLV2772AlP 296-7588-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 8-Dip 235 188 1.41 
TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp. 2145.00/2,500 TLV2772AMD 296-7589-5-ND [Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. SOIC 2.57 2.06 1.60 
TLV2622IDR 296-10648-1-ND__| Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp .. 1.68 1.34 1.01 TLV2772AMDREP 296-19523-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. SOIC 5.04 4.04 3.41 
TLV26221DR 296-10648-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp. 2145.00/2,500 TLV2772AMDREP 296-19523-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. -SOIC 7812.50/2,500 
TLV26231IDGSR 296-10649-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp.. 1.90 152 1.14 TLV2772AQD 296-10675-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLV26231DGSR 296-10649-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 2432.50/2,500 TLV2772AQPW 296-10676-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. TSSOP 2.25 180 1.40 
TLV26231DR 296-10650-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Am 1.90 152 1.14 TLV2772CD 296-10677-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. SOIC 215 1.72 1.29 
TLV262310R 296710850-2:ND) | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Am 2492.50/2,500 TLV27720DR 296-10677-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp -SOIC 2752.50/2,500 
TLV26241DR 296-11665-1-ND —_] Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90 1.43 TLV2772CDGK 296-7591-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. MSOP 215 172 1.29 
TLV26241DR 296-11665-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 TLV2772CP 296-7592-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp me aly We) 
TLV2624IPWR 296-11655-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2138) 1:90) 1843 TLV27721D 296-1902-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 295 1.80 1.35 
TLV2624IPWR 296-11655-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 TLV2772IDR 296-1902-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 
eae aot ae ae Vale fuss oy im a8 ats ao TLV277210R 296-1902-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2880.00/2,500 
-11695-2- 50/2, TLV2772IDGKR 296-7593-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op A 2.25 1.80 1.35 
Accel ea rei ie eee tluad ae pul Se ana TLV2772IDGKR 296-7593-2-ND Dual 27V Rail-to-Rail Op Amp 2880.00/2,500 
- -2- ow Voltage Quad Op Amp 00/2, * noe il-to-Rai 
TLV2630IDBVR 296-11971-1-ND | 9MHz R/R Output Op Amp with S 178 142 107 | Tyerromn ee cl alto hal Onan Sate meies 
TLV2630IDBVR 296-11971-2-ND _ | 9MHz R/R Output Op Amp with SD...... SOT-23-6 2727.00/3,000 i . : : : 
TLVO637IDBVR eR i - ; TLV277200 296-10678-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 1.41 
B25 GND | MHz Rail-to-Rail Output Op Amp...... SOT-23-5 (RZ ORG OOM Se TLv27720PW 296-10679-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Ami 235 188 141 
TLV2631 IDBVR 296-11973-2-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 1560.00/3,000 f ela : : : 
TLV263°1DEKR Auge et 4 TLV2773AIN 296-7596-5-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 236 1.89 1.47 
-1- ual, Low Power, Wide Bandwidth, F f 
Single Supply R/R Op Amp oe AEN IES TLV2773CD 296-2444-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp 235 1.88 1.41 
TLV2632IDGKR 296-13368-2-ND | Dual. Low Power, Wide Bandwidth, TLV2773CDR 296-2444-1-ND _| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdo 2.35 1.88 1.41 
Sn RR woumoasn | Tieraiscs agus [owananspinpwanio. cee 20a a 
= = - 7 ~ -5- ual 2. p Amp w/Shutdow! i y i 
Thyeeseinn See siicsunny WROGARD 295 180 135 | TLv2773iDGsR 296-7599-1-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.. 225 1.80 1.40 
TLV263210R 296-11975-2-ND _| Dual Low Power. Wide Bandwidth : : ; TLV2773IDGSR 296-7599-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP 3150.00/2,500 
Single Supply B/R Op Amp... 2880.00/2,500 TLV27731DR 296-7600-1-ND __| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 2.25 1.80 1.40 
TLV2633IDGSR 296-13369-1-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV27731DR 296-7600-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdowi 3150.00/2,500 
R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP 2.25 1.80 1.40 TLV27731N 296-7601-5-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow 2.25 1.80 1.40 
TLV2633IDGSR 296-13369-2-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2774AIDR 296-7602-1-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. 2.79 2.24 1.74 
R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP 3150.00/2,500 TLV2774AIDR 296-7602-2-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 3905.00/2,500 
TLV26341PWR 296-11978-1-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Am 4-TSSOP 279 224 1.74 TLV2774AIN 296-7603-5-ND___| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 279 224 1.74 
TLV26341PWR 296-11978-2-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Am 4-TSSOP 3162.00/2,000 TLv2774cD 296-1904-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 257 206 1.60 
TLV2711CDBVR 296-10651-1-ND__| LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 141 93.74 TLV2774CDR 296-1904-1-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 257 2.06 1.60 
TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND | LP, Rail-to-Rall Op Amp SOT-23-5 7443.00/3,000 TLV2774CDR 296-1904-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 3590.00/2,500 
TLV2711IDBVR 296-10652-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp S0T-23-5 117 98 78 TLV2774CN 296-1905-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 257 206 1.60 
TLV2711 IDBVR 296-10652-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1521 .00/3,000 TLV2774CPWR 296-7604-1-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp..........14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
TLV2721CDBVR 296-10653-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 111 93 74 TLV2774CPWR 296-7604-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.......... 14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2721CDBVR 296-10653-2-ND__| LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1443.00/3,000 TLV27741D 296-1906-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 14-S0IC 2.68 2.15 1.67 
TLV2721IDBVR 296-10654-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp LEE SSE ZS TLV2774IN 296-1907-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. AG iB ier 
TLV2721IDBVR 296-10654-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp 1521.00/3,000 TLV2775AIDR 296-7605-1-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 3.11 249 1.94 
Tera tcoBvi eg eo ae LP, Rall to-Rall op Amp IBM es aie TLV2775AIDR 296-7605-2-ND _| Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 4347.50/2,500 
a A paaleiospal Ope mp AOUED TLV2775AIN 296-7606-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 341 249 1.94 
TLV27311DBVR 296-10657-1-ND_| LP, Rail-to-Rail Op Amp 117 __.98_.78 TLV2775AIPW 296-10680-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD............16-TSSOP 3.11 249 1.94 
een Peete feral eer eee TLV2775CD 296-1908-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....16-SOIC 279 224 1.74 
-10658-5- +to- . : : : TLV2775CN 296-1909-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 279 224 1.74 
TLV27601DBVT 296-10659-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 178 142 107 | qryr78Ip Be Se nat 2.7 Si Onan) waShutdown Aen Bam Lee 
TLV2760IDBVT 296-10659-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 248.50/250 : : : : : 
TLV27601P 596-10660-5-ND | Micro esa TLV27751DR 296-10681-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 299 240 1.87 
power Rail-to-Rail Op Amp . 1.68 1.34 1.01 
—_ ; : : TLV27751DR 296-10681-2-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 4190.00/2,500 
7611D 296-10661-5-ND —_| Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 155 41:24 93 € se 
Taye IDB sae nse EES Mi y ! TLV27751N 296-7607-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....... 299 240 1.87 
Uae icropower Rail-to-Rail Op Amp. CO aa caaat Ol TLV27801DBVR 296-7608-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD 178 142 41.07 
TLV2761IDBVT 296-10662-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 234.50/250 TIVO7ADIDBVR Base oe elitic 4 2V AIR uA aD tN eeBaG 
TLV2761IP 296-10663-5-ND | Low Power, Single R/R Op Amp 155 124 93 2,1. PAmp Wis)... sued 
TLV2762IDGKR 296-10664-1-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 215 1.72 1.29 Te reoine poe roar ND oun ey Hn Vy oe Amp SD ee Be aa 
TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 2752.50/2,500 ee Z, 1. PD AMP Wi soe 
TLV2762IDR 296-10665-1-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 2.15 1.72 1.29 TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp... 155 1.24 93 
TLV2762IDR 296-10665-2-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp .... 8-SOIC 2752.50/2,500 TLV2781IDBVR 296-7610-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 2382.00/3,000 
TLV2763CD 296-10666-5-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 14-SOIG 2.25 1.80 1.35 TLV2781IDR 296-7611-1-ND___ | 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp... 155 124 93 
TLV2763CDR 296-10666-1-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp. .14-SOIGC 2.25 1.80 1.35 TLV2761IDR 296-7611-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R/0 Op Amp 1985.00/2,500 
TLV2763CDR 296-10666-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. -14-SOIC 2880.00/2,500 TLV2782AID 296-7612-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 2.38 1.90 1.43 
TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. O-TSSOP 238 190 1.43 TLV2782cD 296-2445-5-ND | Low Voltage, Dual, R/R Op Amp 245 1.72 1.29 
TLV27631IDGSR 296-10667-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 0-TSSOP 3040.00/2,500 TLV2782CDR 296-2445-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 245 172 1.29 
TLV27631DR 296-10668-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 14-S0IC 2.38 1.90 1.43 TLV2782CDR 296-2445-2-ND___| Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 2752.50/2,500 
TLV27631DR 296-10668-2-ND —_| Low Power, Dual R/R Op Amp. .14-S0IC 3040.00/2,500 (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
ols Digi-Key Price Each tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description u 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TLV2782CDGKR 296-7613-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2152528) TLV4113MDGQREP 296-22431-2-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
TLV2782CDGKR 296-7613-2-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2752.50/2,500 Op Amp with Shutdown... 7905.00/2,500 
TLV2782ID 296-11652-5-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 225 180 1.35 TLV41201IDGNR 296-10722-1-ND | High-Out-Drive Single Rail-to-Rail 
TLV2782IDGKR 296-7615-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 225 180 1.35 Op Amp with Shutdown 279 2.24 174 
TLV2782IDGKR 296-7615-2-ND __| Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2880.00/2,500 TLV41201IDGNR 296-10722-2-ND | High-Out-Drive Single Rail-to-Rail 
TLV27821P 296-7616-5-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R /0 Op Amp 225 180 1.35 Op Amp with Shutdown 3905.00/2,500 
TLV2783AID 296-13372-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPAQOSD12DCA 296-2448-5-ND | 2W Stereo Power Amp... “48-TSSOP 9.60 7.68 6.48 
Op Amp with Shutdown 2.36 1.89 1.47 TPAQOSD14DCA 296-2449-5-ND 2W Stereo Power Amp, 
TLV2783CD 296-10684-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 Upgrade for TPAOOSDO4DC, .48-TSSOP 8.91 8.03 7.12 
Op Amp with Shutdown... 238 1.90 1.43 TPAO32D01DCA 296-2461-5-ND | 10W Monaural Power Amp 8-HTSSOP 10.50 945 8.38 
TLV2783CDR 296-10684-1-ND _|1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPAQ32D02DCA 296-2462-5-ND re Class-D Stereo Audio 
Op Amp with Shutdown Pye ere) ower Amp... 48-TSSOP 12.08 10.88 9.65 
TLV2783CDR 296-10684-2-ND _|1.8V, 8MHz, High Speed A/R. 10 TPAO32D02DCAR 296-2462-1-ND | 10W Class-D Stereo Audio 
Op Amp with Shutdown... sence rpaosopo20can | oae-ossa-oeno | 10W Clase-b Stooo Audi os a 
TLV2783CDGSR 296-10683-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 OSS eee eo A uaIO 
i Ania wath shutdown Og ey «we Power Amp... 48-TSSOP 17908.00/2,000 
PAmp Wi s : é TPA032D03DCA 296-2463-5-ND | 10W Monaural Power 1150 10.35 9.18 
TLV2783CDGSR 296-10683-2-ND Peat Sosa R, V0 one end TPAO32D04DCA 296-2464-5-ND | 10W Stereo Power Amplifie 72.66 11.40 10.11 
, a nes TPA102DGN 296-1941-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 138 145 92 
TLV27831D 296-2446-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA102DGNR 296-1941-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 1.38 1415 92 
Op Amp with Shutdown... 225 1.80 1.40 TPA102DGNR 296-1941-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 1495.00/2,500 
TLV2783IDGSR 296-10685-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA112D 296-2465-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 99 83 66 
Op Amp with Shutdown. 2.25 1.80 1.40 TPAI12DR 296-2465-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 99 ~«83.~«C« 
TLV2783IDGSR 296-10685-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA112DR 296-2465-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 1072.50/2,500 
Op Amp with Shutdown.. 3150.00/2,500 TPA112DGN 296-1942-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 1.29 1.08 .86 
TLV27831N 296-10686-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA112DGNR 296-1942-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 129 108 86 
Op Amp with Shutdown... 2.25 1.80 1.40 TPA112DGNR 296-1942-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 1397.50/2,500 
TLV2784AID 296-10687-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPAI220 296-2466-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp . 08 90 72 
Op Amp with Shutdown.. 2.79 2.24 1.74 TPA122DR 296-2466-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 1.08 90 72 
TLV2784CPWR 296-13373-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA122DR 296-2466-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .. 1170.00/2,500 
Op Amp with Shutdown.. 14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 TPA122DGN 296-1943-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .. iets akiby ee 
TLV2784CPWR 296-13373-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, I/O TPA122DGNR 296-1943-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .. 1338) 115) 92 
Op Amp with Shutdown.. 14-TSSOP 2908.00/2,000 TPA122DGNR 296-1943-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp . 1495.00/2,500 
TLV2784IDR 296-10688-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA122MSOPEVM 296-10824-ND Evaluation Module for TPAI 22... 50.00 _ _ 
Op Amp with Shutdow! 14-S0IC 2.68 215 1.67 TPA152D 296-1944-5-ND 75mW Single-Ended Audio 
TLV2784IDR 296-10688-2-ND _|1.8V, BMHz, High Speed RIR, 1/0 TpAEDDR aOR NAT Paatatitires Bay TE) OU ae 
TLV2784IPW 296-10689-5-ND  |1 ay. ail High Speed Rik V0 a Power Amp... SSO OSC 
‘Op Amp with ca a 268 215 1.67 TPATS2DR 296-1944-2-ND | 75mW Single-Ended Audio 
TLV2785AID 296-10690-5-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 299 2.40 1.87 TpAEDEVIE caacean Ree eer Me 
TLV2785CPWR 296-10691-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 279 224 1.74 TPA301D 296-1945-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. fi ae ES 
TLV2785CPWR 296-10691-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 3162.00/2,000 TPA301DR 296-1945-1-ND _| 0.35W Mono Audio Power Amp. SOIC 877358 
TLV27851DR 296-10692-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 2.88 2.31 1.80 TPA301DR 296-1945-2-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. SOIC 942.50/2,500 
TLV27851DR 296-10692-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 4032.50/2,500 TPA301DGN 296-1946-5-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. 8-MSOP 114 95 76 
TLV3404IDR 296-10710-1-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Am, 259 207 1.61 TPA301EVM 296-10834-ND Evaluation Module for TPA301 —— 50.00 ee ae 
TLV3404IDR 296-10710-2-ND —|LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp.. 3622.50/2,500 TPA302D 296-7011-5-ND | 0.3W Stereo Audio Power Am 225 1.80 1.40 
TLV3404IPWR 296-10711-1-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp.. 259 207 1.61 TPA311D 296-1947-5-ND __| 0.35W Mono Audio Power Amp. SOIC 87 7358 
TLV3404IPWR 296-10711-2-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp.. 2932.00/2,000 TPASTIDR 296-1947-1-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. SOIC 87 SSC 
TLV3491 AID 296-14052-5-ND —_| Single Nanopower Push-Pull TPA311DR 296-1947-2-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. -SOIC 942.50/2,50 
Output Comparator 1.11 93.74 TPA311DGN 296-1948-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 8-MSOP 1.14 19576 
TLV3491AIDBVT 296-14053-1-ND | Single Nanopower Push-Pull TPA311EVM 296-10836-ND Evaluation Module for TPA311 50.00 -_- = 
Output Comparator 1.23 1.03 .82 TPA321D 296-7012-5-ND 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3491 AIDBVT 296-14053-2-ND | Single Nanopower Push-Pull with Differential Inputs .... 87 7358 
Output Comparator 153.75/250 TPA321DGN 296-12563-5-ND —_| 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3492AID 296-14054-5-ND | Dual Nanopower Push-Pull with Differential Inputs .... 114 9576 
Output Cumparator 155 124 93 TPA321EVM 296-12306-ND Evaluation Module for TPA321 50.00 — — 
TPA701D 296-1949-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83 66 
TEVSASEAIDENT emeaeemea cue) Ue) Nanopower Pushy Pul 50r-23-8 (TCT TPA7O1DR 296-1949-1-ND __| 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 8366 
eyes P P : ; ; ; TPA7O1DR 296-1949-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
TRVSAgeA IDENT AMEND Buel Nenopowet is) Pull soraas PRCRBEFA TPA701DGN 296-7022-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1.29 1.08 86 
aiVadaaAiD aeevmmcim (et ail P PishPull : TPA701DGNR 296-7022-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 129 108 86 
ri ; Ceara ‘ asia oe AeA en TPA701DGNR 296-7022-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
utput Lomparator: 8 : : TPA711D 296-1950-5-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83 66 
TLV3494AIPWT 296-14057-1-ND | Quad Nanopower Push-Pull TPA7HIDR 296-1950-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99. «83 ~«66 
Output Comparator 2.30 1.84 1.38 TPA711DR 296-1950-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
TLV3494AIPWT 296-14057-2-ND | Quad Nanopower Push-Pull TPA711DGNR 296-7023-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 129 108 86 
Output Comparator... 322.00/250 TPA711DGNR 296-7023-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
TLV41101D 296-10712-5-ND _| High Out/Low Voltage Single R TPA711MSOPEVM —_| 296-10851-ND Eval. Module for TPA711MSOP-...... 50.00 — — 
Op Amp with Shutdown se 1.90152 1.14 TPA721D 296-1951-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83 66 
TLV4110IDGNR 296-10713-1-ND | High Out/Low Voltage Single Rail-to-Rail TPA721DR 296-1951-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83 66 
Op Amp with Shutdown....... .8-MSOP 1.90 1.52 1.14 TPA721DR 296-1951-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
TLV41101IDGNR 296-10713-2-ND —_| High Out/Low Voltage Single Rail-to-Rail TPA721DGNR 296-7024-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 129 108 86 
Op Amp with Shutdown : 2432.50/2,500 TPA721DGNR 296-7024-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
TLV41101DR 296-12301-1-ND | High Out/Low Voltage Single Rail-to-Rail TPA721MSOPEVM | 206-10852-ND Eval. Module for TPA727MSOP 50.00 — — 
Op Amp with Shutdown....... .8-SOIC 1.90 1.52 1.14 TPA731D 296-7025-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV41101DR 296-12301-2-ND [High Out/Low Voltage Single R: with Differential Inputs .... 99 83.66 
Op Amp with Shutdown a 2432.50/2,500 TPA731DGNR 296-7026-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV41101P 296-15719-5-ND — | High Out/Low Voltage Single Rail-to-Rail with Differential Inputs .... = 1.29 1.08 86 
Op Amp with Shutdown.. o :] 0) oy TPA731DGNR 296-7026-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV4111IDGNR 296-10714-1-ND | High Out/Low Voltage Single with Differential Inputs ..... 1397.50/2,500 
Rail-to-Rail Op Amp 1.78 1.42 1.07 TPA731EVM 296-10853-ND Evaluation Module for TPA731 50.00 _ - 
TLV4TTTIDGNR 296-10714-2-ND [High Out/Low VoltageSingle TPA7AID e027) “OOmW Low Volt. Audio Power Amp 
Rail-to-Rail Op Amp.... 2272.50/2,500 with Differential Inputs om 99 83 66 
TLV4111 IDR 296-10715-1-ND | High Out/Low Voltage Single TPA741DGNR 296-7028-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
eee ear a TPA741DGNR o96-70082-ND | 7oOmW Low Vo Audio Power Amp ce lacs 
TLV4111IDR 296-10715-2-ND | High Out/Low Voltage Single tee 2 mW Low Volt. 
Rail-to-Rail Op Amp.... 2272.50/2,500 with Differential Inputs ..... = 1397.50/2,500 
ae TPA741EVM 296-10854-ND Evaluation Module for TPA741 50.00 — — 
TLV4112CD 296-2447-5-ND | Dual High-Drive Op Amp 215 172 1.29 TPATSID PoRSIORESSHIGIMMT Low Voltage Audio Power Ai ea Ge 
TLV4112CP 296-10716-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 215 1.72 1.29 7 ie Ow: V Orage AUCIG TE OWer Art : : ; 
. se Fa tT TPA751DGNR 296-10856-1-ND | Low Voltage Audio Power Am 1.29 1.08 86 
TLV41121D 296-10717-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 225 180 1.35 : 
; ‘ TPA751DGNR 296-10856-2-ND Low Voltage Audio Power Am| 1397.50/2,500 
TLV4112IDGNR 296-10718-1-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 225 180 1.35 neon ‘ al sane 
; TPA751EVM 296-13570-ND Evaluation Module for TPA751 2 50.00 
TLV41121DGNR 296-10718-2-ND_|High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 2880.00/2,500 TPA751GQSR 296-12691-1-ND _|700mW Low Volt. Audio Power Amp.....24-BGA 1.30 1.04 78 
ens Pease liste pal au eae 2.25 1.80 1.35 TPA751GOSR 296-12691-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp.....24-BGA 1665.00/2,500 
eres PUES a TPAO102EVM 296-10797-ND Evaluation Module for TPAO102. — 50.00 — — 
Op Amp with Shutdown. 2.38 1.90 1.43 TPAQ102PWP 296-1938-5-ND —_| 1.5W Stereo Audio Power Am 235 188 1.41 
TLV4113IDGQR 296-10721-1-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail TPAQ102PWPR 296-1938-1-ND | 1.5W Stereo Audio Power Am 235 1.88 1.41 
Op Amp with Shutdown... w-10-HTSSOP 2.38 1.90 1.43 TPAO102PWPR 296-1938-2-ND _| 1.5W Stereo Audio Power Am 2444.00/2,000 
TLV4113IDGQR 296-10721-2-ND —_| High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail TPAO103EVM 296-10798-ND Evaluation Module for TPA0103. 50.00 — — 
Op Amp with Shutdown... -10-HTSSOP 3040.00/2,500 TPAO103PWP 296-1939-5-ND ‘| 1.75W 3-Channel Stereo Audio 
TLV41131N 296-15720-5-ND — | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Power Amp... cs 2.48 1.98 1.49 
Op Amp with Shutdown.. 238 1.90 1.43 TPAO103PWPR 296-1939-1-ND 1.75W 3-Channel Stereo Audio 
TLV4113MDGQREP —|296-22431-1-ND —_| High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Power Amp 248 1.98 1.49 
Op Amp with Shutdown... 10-MSOP 5.10 4.08 3.45 (Continued) 
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TPAO103PWPR 296-1939-2-ND 1.75W 3-Channel Stereo Audio TPA2000D1GQCR 296-15638-1-ND 2W Class-D Filterless Mono 
Power Amp 2574.00/2,000 Audio Power Amp 2.59 2.07 1.61 
TPAO112EVM 296-10799-ND Evaluation Module for TPAQ11 50.00 - = TPA2000D1GQCR 296-15638-2-ND 2W Class-D Filterless Mono 
TPAO112PWP 296-2450-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amp 3622.50/2,500 
Internal Gain Settings nese 2.48 1.98 1.54 TPA2000D1PW 296-7009-5-ND 2W Class-D Filterless Mono 
TPAO112PWPR 296-2450-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amp 2.36 1.89 1.47 
Internal Gain Settings is 248 1.98 1.54 TPA2000D1TPWRQ1 =| 296-18920-1-ND 2W Class-D Filterless Mono 
TPAO112PWPR 296-2450-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amp. 16-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
Internal Gain Settings 2806.00/2,000 TPA2000D1TPWRQ1 296-18920-2-ND 2W Class-D Filterless Mono 
TPAO122EVM 296-10800-ND Evaluation Module for TPAO122 50.00 SS Audio Power Amp .16-TSSOP 3698.00/2,000 
TPAO122PWP 296-2451-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2000D1EVM 296-10828-ND Evaluation Module for TPA2000D1 .— 50.00 - _ 
Internal Gain Settings ats 248 1.98 1.54 TPA2000D2EVM 296-10829-ND Evaluation Module for TPA2000D2................- — 50.00 _ — 
TPAO122PWPR 296-2451-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2000D2PWP. 296-2467-5-ND 2W Filterless Stereo Class-D 
Internal Gain Settings ws 248 1.98 1.54 Audio Power Amplifier. 24-HTSSOP 3.26 «2.61 2.03 
TPAO122PWPR 296-2451-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2000D2PWPR 296-2467-1-ND 2W Filterless Stereo Class-D 
Internal Gain Settings 2806.00/2,000 Audio Power Amplifier. 24-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 
TPAO132EVM 296-10801-ND Evaluation Module for TPAO132 50.00 = = TPA2000D2PWPR 296-2467-2-ND 2W Filterless Stereo Class-D 
TPAO132PWP 296-2452-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amplifier. 24-HTSSOP 3698.00/2,000 
DC Volume Control aca 3.42 2.74 2.13 TPA2000D2PWR 296-13382-1-ND —_| 2W Filterless Stereo Class-D 
TPAO132PWPR 296-2452-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amplifier. 24-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 
DC Volume Control = 3.42 2.74 2.13 TPA2000D2PWR 296-13382-2-ND —_| 2W Filterless Stereo Class-D 
TPAO132PWPR 296-2452-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Audio Power Amplifier 24-HTSSOP 3698.00/2,000 
DC Volume Control 3876.00/2,000 TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND 2W Class-D Filterless 
TPAO142EVM 296-10802-ND Evaluation Module for TI 50.00 a Audio Power Amp 32-HTSSOP 3.71. 2.97 2.31 
TPAO142PWP. 296-2453-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2000D4EVM 296-10831-ND Evaluation Module for TPA2000D4 — 50.00 a 
DC Volume Control ee 3.42. 2.74 2.13 TPA2001D1EVM 296-10832-ND Evaluation Module for TPA2001D1 50.00 = = 
TPAO142PWPR 296-2453-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2001D1PW 296-7010-5-ND 1W Class-D Filterless Mono 
DC Volume Control. 342) 2.74) 2113 Audio Power Amp. 188 150 113 
TPAO142PWPR 296-2453-2-ND 2W Stereo Audio Pow TPA2001D2EVM 296-10833-ND Evaluation Module for TPA2001D2 .— 50.00 So SS 
DC Volume Control 3876.00/2,000 TPA2001D2PWP 296-2468-5-ND 1W Class-D Stereo Audio 
TPAO152EVM 296-10803-ND Evaluation Module for TPAO152 50.00 a Power Amp 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 
TPAO152PWP 296-2454-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2001D2PWPR 296-2468-1-ND 1W Class-D Stereo Audio 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 Power Amp 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 
TPAO152PWPR 296-2454-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2001D2PWPR 296-2468-2-ND 1W Class-D Stereo Audio 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 Power Amp... 3060.00/2,000 
TPAO152PWPR 296-2454-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2005D1DGN 296-17691-5-ND 1.1W Class-D Audio Power Amp. 1.41 1.18 94 
with Digital Volume Control... 24-HTSSOP 4590.00/2,000 TPA2005D1DRBR 296-15131-1-ND | 1.1W Class-D Audio Power Amp 141. #118 94 
TPAO162EVM 296-10804-ND Evaluation Module for TPAO162 ...— [50100 =_- = TPA2005D1DRBR 296-15131-2-ND 1.1W Class-D Audio Power Amp. 1833.00/3,000 
TPAO162PWP 296-2455-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2005D1EVM 296-20582-ND Evaluation Module for TPA2005D1................. — 5.00 — — 
with Digital Volume Contrdl........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA2005D1GQYR 296-15073-1-ND | 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO162PWPR 296-2455-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp Power Amp... 1.41 1.18 94 
with Digital Volume Contrdl........... 24-HTSSOP__ 4.05 3.24 2.52 TPA2005D1GQYR 296-15073-2-ND | 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO162PWPR 296-2455-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp Power Amp... 1527.50/2,500 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4590.00/2,000 TPA2005D1ZQYR 296-18921-1-ND 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO172EVM 296-10805-ND Evaluation Module for TPAO172 ac (SOOO => => Power Amp... HAty sine) 294 
TPAO172PWP 296-7000-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp. 5.51 4.41 3.43 TPA2005D1ZQYR 296-18921-2-ND 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO202PWP 296-1940-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp. Oe2n 25820 Power Amp... 4527.50/2,500 
TPA0202PWPR 296-1940-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp. 3.22. 2.58 2.01 TPA2006D1DRBR 296-20783-1-ND 1.45W Mono Filter Free Class-D 
TPAO202PWPR 296-1940-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp. 3646.00/2,000 Audio Power Amp 1411.18 94 
TPAQ211DGN 296-2456-5-ND | 2W Mono Audio Power Amp. 1.75 1.40 1.05 TPA2006D1DRBR 296-20783-2-ND | 1.45W Mono Filter Free Class-D 
TPA0211DGNR 296-2456-1-ND 2W Mono Audio Power Amp. Deford 4On OS) Audio Power Amp.... 4833.00/3,000 
TPAQ211DGNR 296-2456-2-ND__| 2W Mono Audio Power Amp. 2240.00/2,500 TPA2008D2EVM 296-18922-ND Evaluation Module for TPA2008D2 50:00 
TPAO211EVM 296-10807-ND Evaluation Module for TPAQ211 50.00 - = TPA2008D2PWP 296-15339-5-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
TPAO212EVM 296-10808-ND Evaluation Module for TPAO212 50.00 - with DC Volume Control .. 24-HTSSOP 3.85 3.08 2.40 
TPAQ212PWP 296-2457-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2008D2PWPR 296-17158-1-ND | 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 with DC Volume Control .. 24-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
TPAO212PWPR 296-2457-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2008D2PWPR 296-17158-2-ND | 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 with DC Volume Control _24-TSSOP 4360.00/2,000 
TPA0212PWPR 296-2457-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2010D1EVM 296-18923-ND Evaluation Module for TPA2010D1 50.00 - = 
Select Gain Set/Mux Contrdl.......... 24-HTSSOP 2806.00/2,000 TPA2010D1YZFR 296-16648-1-ND | 2.5W Audio Power Amp. 99 83 66 
TPA0213DGQR 296-7001-1-ND 2W Mono Audio Power Amp TPA2010D1YZFR 296-16648-2-ND 2.5W Audio Power Amp. 1287.00/3,000 
with Headphone Drive. 245 1.97 1.53 TPA2010D1YZFT 296-16659-1-ND 2.5W Audio Power Amp. 1.20 1.00 80 
TPA0213DGQR 296-7001-2-ND 2W Mono Audio Power Amp TPA2010D1YZFT 296-16659-2-ND | 2.5W Audio Power Amp. 150.00/250 
with Headphone Drive. 3432.50/2,500 TPA2012D2EVM 296-21137-ND Evaluation Module for TPA2012D2 50.00 = _- 
TPAQ213EVM 296-10809-ND Evaluation Module for TPA0213. 5000 TPA2012D2RTJR 296-17692-1-ND — | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
TPAQ222EVM 296-10810-ND Evaluation Module for TPAQ222 50.00 => = Power Amp... 2.25 180 1.35 
TPAQ222PWP 296-2458-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp wi TPA2012D2RTJR 296-17692-2-ND 2.1W Stereo Filter Free Class-| 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 Power Amp... 3456.00/3,000 
TPAQ222PWPR 296-2458-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2012D2YZHR 296-18665-1-ND 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 Power Amp... 225 1.80 1.40 
TPA0222PWPR 296-2458-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2012D2VZHR 296-18665-2-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
Select Gain Set/Mux Control. 2806.00/2,000 Power Amp 3780.00/3,000 
TPA0223DGQR 296-7002-1-ND 2W Mono Audio Power Amp TPA2013D1RGPR 296-22849-1-ND | 2.7W Constant Output Power Class-D 
with Headphone Drive. 2450 97 1353) Audio Amp... 3.26 2.61 2.03 
TPA0223DGQR 296-7002-2-ND 2W Mono Audio Power Amp TPA2013D1RGPR 296-22849-2-ND | 2.7W Constant Output Power Class-D 
with Headphone Drive. 3432.50/2,500 Audio Amp..... 5481 .00/3,000 
TPAQ223EVM 296-10811-ND. Evaluation Module for TPAQ223 S000 TPA2013D1YZHR 296-22582-1-ND | 2.7W Constant Output Power Class-D 
TPA0232EVM 296-10812-ND Evaluation Module for TPA0232 50.00 => = Audio Amp... 3.49 279 217 
TPAO232PWP 296-2459-5-ND 2W Stereo Power Amplifier... 3194) 3:15) 42145 TPA2013D1YZHR 296-22582-2-ND 2.7W Constant Output Power Class-D 
TPA0233DGQR 296-7003-1-ND 2W Mono Audio Power Amp Audio Amp... 5859.00/3,000 
with Headphone Drive. 2.59 2.07 1.61 TPA2016D2YZHR 296-23677-1-ND | 1.7W/Ch Stereo Class-D Audio 
TPA0233DGQR 296-7003-2-ND 2W Mono Audio Power Amp Amp NEW‘..... 3.60 2.88 2.24 
with Headphone Drive. 3622.50/2,500 TPA2016D2YZHR 296-23677-2-ND | 1.7W/Ch Stereo Class-D Audio 
TPA0233EVM 296-10813-ND Evaluation Module for TPA 50.00 _— _— Amp NEW!. 6048.00/3,000 
TPAO242EVM 296-10814-ND Evaluation Module for TPA0242 50.00 _ _ TPA2032D1YZFR 296-20659-1-ND 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
TPAO242PWP 296-2460-5-ND 2W Stereo Power Amplifier... 3.60 2.88 2.24 Power Amp... 150 1.20 .90 
TPA0243DGQR 296-7004-1-ND 2W Mono Audio Power Amp TPA2032D1YZFR 296-20659-2-ND 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
with Headphone Drive. 259 2.07 1.61 Power Amp 2304.00/3,000 
TPA0243DGQR 296-7004-2-ND | 2W Mono Audio Power TPA2033D1VZFR 296-20660-1-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
with Headphone Drive. 3622.50/2,500 Power Amp... 1.50 1.20 .90 
TPA0243EVM 296-10815-ND Evaluation Module for TPA024: 50.00 = = TPA2033D1YZFR 296-20660-2-ND 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
TPA0252EVM 296-13567-ND Evaluation Module for TPAQ252 50.00 = = Power Amp... 2304.00/3,000 
TPAO252PWP 296-7005-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2034D1YZFR 296-20661-1-ND 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
Digital Volume Control/Memory ....24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 Power Amp ew) a0) 80) 
TPA0253DGQR 296-7006-1-ND 1W Mono Audio Power Amp TPA2034D1YZFR 296-20661-2-ND 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
with Headphone Drive. 1.50 1.20 .90 Power Amp 2304.00/3,000 
TPA0253DGQR 296-7006-2-ND 1W Mono Audio Power Amp TPA2050D4YZKR 296-23589-1-ND 1.4W/Ch Stereo Class-D Audio 
with Headphone Drive. 1920.00/2,500 Subsystem NEW!.. Sls. ala 22) 
TPAO253EVM 296-10816-ND Evaluation Module for TPA0253 50.00 - -— TPA2050D4YZKR 296-23589-2-ND 1.4W/Ch Stereo Class-D Audio 
TPAO312PWP. 296-10817-5-ND | 2W Stereo Power Amplifier... 248 1.98 1.54 Subsystem NEW!.. .25-DSBGA 8694.00/3,000 
TPA1517DWP 296-7007-5-ND 6W Stereo Audio Power Amp. 1.78 1.42 1.07 TPA3001D1PWPR 296-14200-1-ND 20W Mono Class-D Audio Amp.........24-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
TPA1517DWPEVM 296-10825-ND Evaluation Module for TPA1517 50.00 - — TPA3001D1PWPR 296-14200-2-ND 20W Mono Class-D Audio Amp .........24-TSSOP 6250.00/2,000 
TPA1517DWPR 296-7007-1-ND 6W Stereo Audio Power Amp. Wh love TPA3002D2EVM 296-20583-ND Evaluation Module for TPA3002D2 .— 50.00 - =— 
TPA1517DWPR 296-7007-2-ND 6W Stereo Audio Power Amp. 1846.00/2,000 TPA3002D2PHPR 296-14201-1-ND QW Class-D Audio Amp with 
TPA1517NE 296-7008-5-ND 6W Stereo Audio Power Amp... 1.78 1.42 1.07 DC Volume Control. -48-HTQFP 6.60 5.28 4.46 
TPA1517NEEVM 296-10826-ND Evaluation Module for TPA1517, 50.00 - = 
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TPA3002D2PHPR 296-14201-2-ND | 9W Class-D Audio Amp with 
DC Volume Control 4125.00/1,000 
TPA3003D2EVM 296-20584-ND Evaluation Module for TPA3003D: 50.00 =—- =— 
TPA3003D2PFB 296-15037-ND 3W Class-D Audio Amp with 
DC Volume Control 6.00 4.80 4.05 
TPA3004D2EVM 296-20585-ND Evaluation Module for TPA3004D2 50.00 =—- = 
TPA3004D2PHPR 296-15038-1-ND 12W Class-D Audio Amp with 
DC Volume Control 6.50 5.20 4.39 
TPA3004D2PHPR 296-15038-2-ND 12W Class-D Audio Amp with 
DC Volume Control 4063.00/1,000 
TPA3005D2EVM 296-18924-ND Evaluation Module for TPA3005D2 .. 50.00 = 
TPA3005D2PHPR 296-17058-1-ND | 6W Class-D Stereo Audio 
Power Amp 11.80 885 6.64 
TPA3005D2PHPR 296-17058-2-ND | 6W Class-D Stereo Audio 
Power Amp 3688.00/1,000 
TPA3007D1EVM 296-18925-ND Evaluation Module for TPA3007D1 — 50.00 = = 
TPA3007D1PW 296-15792-5-ND | 6.5W Audio Power Amp 439 351 273 
TPA3008D2EVM 296-18926-ND Evaluation Module for T! 50.00 - = 
TPA3008D2PHP 296-17210-ND 10W Stereo Class-D Audio 
Power Amp ee 6.20 496 4.19 
TPA3100D2EVM 296-21138-ND Evaluation Module for TPA3100D: 152.00 =—- = 
TPA3100D2PHPR 296-19603-1-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power 
7.00 560 4.73 
TPA3100D2PHPR 296-19603-2-ND 
4375.00/1,000 
TPA3100D2RGZR 296-19423-1-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power 
Amp 7.00 560 4.73 
TPA3100D2RGZR 296-19423-2-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power 
Amp 10850.00/2,500 
TPA3101D2EVM 296-21139-ND Evaluation Module for 152.00 = = 
TPA3101D2PHP 296-19554-1-ND — | 10W Stereo Class-D Audio Power 
Amp 6.20 496 4.19 
TPA3101D2PHP 296-19554-2-ND —_| 10W Stereo Class-D Audio Power 
p.. 1007.50/250 
TPA3101D2RGZR 296-19424-1-ND 10W St 
6.20 496 4.19 
TPA3101D2RGZR 296-19424-2-ND | 10W Stereo Class-D Audio Power 
Amp 9610.00/2,500 
TPA3106D1VFPR 296-22976-1-ND | 40W Mono Class-D Audio 
Power Amp 32-HLQFP =5.06 4.05 3.15 
TPA3106D1VFPR 296-22976-2-ND — | 40W Mono Class: 
Power Amp 32-HLOFP 2869.00/1,000 
TPA3107D2PAPR 296-21343-1-ND 15W Stereo Class-D Audio 
Power Amp 64-HTQFP 6.70 5.36 4.53 
TPA3107D2PAPR 296-21343-2-ND 15W Stereo Class-D Audio 
Power Amp 64-HTQFP 4188.00/1,000 
TPA3120D2PWP 296-21673-5-ND | 25W Stereo Class-| 
Power Amp 24-TSSOP 6.40 5.12 4.32 
TPA3122D2N 296-23375-5-ND 15W Stereo Class-D Audio 
Power Amp NEWS... 248 1.98 1.49 
TPA3123D2PWPR 296-22008-1-ND | 25W Stereo Class-D Audio 
Power Amp 3.94) 3115 2145 
TPA3123D2PWPR 296-22008-2-ND | 25W Stereo Class-D Audio 
Power Amp... 26 4462.00/2,000 
TPA3200D1DCP 296-18302-5-ND — | 20W Mono Digital Input Audio 
a 5.90 472 3.99 
TPA3200D1EVM 296-21140-ND 50.00 - = 
TPA4411EVM 296-17385-ND Evaluation Module for TPA4411... 50.00 - = 
TPA4411MRTJT 296-18278-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Driver... Se ACO 
TPA4411MRTJT 296-18278-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Driver... 248.50/250 
TPA4411RTJT. 296-17312-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Driver... 2.00 1.60 1.20 
TPA4411RTJT 296-17312-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Driver... 280.00/250 
TPA4411YZHR 296-18666-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Driver... 1.78 1.42 1.07 
TPA4411YZHR 296-18666-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Driver... 2727.00/3,000 
TPA4860D 296-7013-5-ND 1W Mono Audio Power Amp. p25 ied OOo) 
TPA4861D 296-7014-5-ND 1W Mono Audio Power Amp. 125 OONEZS 
TPA4861DR 296-7014-1-ND 1W Mono Audio Power Amp. 1250 OOo 
TPA4861DR 296-7014-2-ND 1W Mono Audio Power Amp. 1600.00/2,500 
TPA4860EVM 296-10838-ND Evaluation Module for TPA486t 50.00 _- = 
TPASO50RSAR 296-19884-1-ND _| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 640 512 4.32 
TPASO5S0RSAR 296-19884-2-ND | Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 11904.00/3,000 
TPAS051RSAR 296-20711-1-ND | 4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Delay .. 640 512 4.32 
TPASO51RSAR 296-20711-2-ND | 4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Delay 11904.00/3,000 
TPASO52RSAR 296-20712-1-ND —_| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. §.90 472 3.99 
TPASO52RSAR 296-20712-2-ND _| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 10974.00/3,000 
TPA6010A4EVM 296-10840-ND Evaluation Module for TPA6010A4 .. 50.00 =—- = 
TPA6010A4PWPR 296-7015-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 
Boost/DC Volume Control.............. 28-HTSSOP 5.06 4.05 3.15 
TPA6010A4PWPR 296-7015-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 
Boost/DC Volume Control 5738.00/2,000 
TPA6011A4EVM 296-13568-ND Evaluation Module for TPA6011A4 50.00 => = 
TPA6011A4PWP- 296-16919-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp... 257) 206m altb0) 
TPA6011A4PWPR 296-12678-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 257 2.06 1.60 
TPA6011A4PWPR 296-12678-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2908.00/2,000 
TPA6017A2EVM 296-20586-ND Evaluation Module for TPA6017A‘ 50.00 - 
TPA6017A2PWPR 296-12506-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2.08 1.66 1.25 
TPA6017A2PWPR 296-12506-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2158.00/2,000 
TPA6020A2EVM 296-21141-ND Evaluation Module for TPA6020A2 .. 50.00 = = 
TPA6020A2RGWR 296-18667-1-ND | 2.8W Stereo Fully Diff. Audio 
Power Amp 2.59 2.07 1.61 
TPA6020A2RGWR 296-18667-2-ND | 2.8W Stereo Fully Diff. Audio 
Power Amp 4347.00/3,000 
TPA6021A4EVM 296-21142-ND Evaluation Module for TPA6021A4 50.00 _-> - 
TPA6021A4N. 296-18249-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp... 210 1.68 1.26 
TPA6030A4EVM 296-20587-ND Evaluation Module for TPA6030; 50.00 = = 
TPA6030A4PWP. 296-13866-5-ND | 3W Stereo Audio Power Amp. ul Ome. 02 196) 
TPA6040A4RHBR 296-21714-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 245 1.97 1.53 
TPA6040A4RHBR 296-21714-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 4119.00/3,000 
TPA6041A4RHBR 296-22938-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 245 1.97 1.53 
TPA6041A4RHBR 296-22938-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 4119.00/3,000 


Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description if 25 100 
TPA6043A4RHBR 296-22583-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 245 1.97 1.53 
TPA6043A4RHBR 296-22583-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 4119.00/3,000 
TPA6100A2DGKR 296-7016-1-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp. y P< SS) 
TPA6100A2DGKR 296-7016-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp. 1462.50/2,500 
TPA6100A2DR 296-7017-1-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp. 1.05 POO 0! 
TPA6100A2DR 296-7017-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp. 1137.50/2,500 
TPA6100A2EVM 296-10841-ND Evaluation Module for TPA6100A2 50.00 - = 
TPA6101A2D 296-7018-5-ND 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 
Headphone Audio Power Amp.............. 1.05 88 .70 
TPA6101A2DGKR 296-7019-1-ND 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 
Headphone Audio Power Amp...........- COMME UROO. 
TPA6101A2DGKR 296-7019-2-ND 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 
Headphone Audio Power Amp. 1462.50/2,500 
TPA6101A2EVM 296-10842-ND Evaluation Module for TPA6101A2 00 -_- = 
TPA6101A2ZQYR 296-21674-1-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 
Headphone Audio Power Amp. 1.05 88 70 
TPA6101A2ZQYR 296-21674-2-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 
Headphone Audio Power Amp. 1137.50/2,500 
TPA6102A2D 296-7020-5-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp. 1.05 88 70 
TPA6102A2EVM 296-11637-ND Evaluation Module for TPA6102A2 50.00 - = 
TPA6102A2DGKR 296-7021-1-ND 50mW Ultra-Low Voltage Audio 
Power Amp ie alse Eh) 
TPA6102A2DGKR 296-7021-2-ND 50mW Ultra-Low Voltage Audio 
Power Amp... eas 1462.50/2,500 
TPA6110A2DGN 296-10843-5-ND 150mW Stereo Power Amp 8-MSOP 84 SC eee ob: 
TPA6110A2EVM 296-10844-ND Evaluation Module for TPA6110A2 .— 1750100 - = 
TPA6111A2DGN 296-10845-5-ND 150mW Stereo Power Amp..... 1.02 LOO mEOO) 
TPA6111A2DR 296-10846-1-ND 150mW Stereo Power Amp ero 63 50 
TPA6111A2DR 296-10846-2-ND 150mW Stereo Power Amp 812.50/2,500 
TPA6111A2EVM 296-10847-ND Evaluation Module for TPA6111A2 50.00 -> = 
TPA6112A2DGQR 296-10848-1-ND 150mW Stereo Power Amp 87 ae) sete} 
TPA6112A2DGQR 296-10848-2-ND 150mW Stereo Power Amp 942.50/2,500 
TPA6112A2EVM 296-10849-ND Evaluation Module for TPA6112A2 50.00 = = 
TPA6120A2DWP 296-16920-5-ND High Fidelity Headphone Amp... 4.28 342 2.66 
TPA6120A2EVM 296-18927-ND Evaluation Module for TPA6120A2 101.00 - = 
TPA6130A2RTJR 296-21656-1-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 
3.26 2.61 2.03 
TPA6130A2RTJR 296-21656-2-ND 
5481.00/3,000 
TPA6130A2YZHT 296-21344-1-ND 
p 3.83 3.06 2.38 
TPA6130A2YZHT 296-21344-2-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 
ny 16-DSBGA 565.25/250 
TPA6203A1DGNR 296-19604-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp.... 92 POON O2, 
TPA6203A1DGNR 296-19604-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 747.50/2,500 
TPA6203A1DRBR 296-19790-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 92 160 geo: 
TPA6203A1DRBR 296-19790-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 897.00/3,000 
TPA6203A1EVM 296-13569-ND Evaluation Module for TPA6203A1 .... 50.00 = = 
TPA6203A1GQVR 296-12753-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 92 ‘OOO? 
TPA6203A1GQVR 296-12753-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 747.50/2,500 
TPA6203A1ZQVR 296-17902-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 92 (OOO? 
TPA6203A1ZQVR 296-17902-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 747.50/2,500 
TPA6204A1DRBR 296-17059-1-ND 1.7W Diff. Audio Power Amp . 138) AASy 292 
TPA6204A1DRBR 296-17059-2-ND 1.7W Diff. Audio Power Amp . 1794.00/3,000 
TPA6204A1EVM 296-18928-ND Evaluation Module for TPA620: 50.00 _- 
TPA6205A1DGNR 296-21262-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
Amp 2 1.29 1.08 .86 
TPA6205A1DGNR 296-21262-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
Amp a 1397.50/2,500 
TPA6205A1DRBT 296-20784-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
Amp 144 1.20 .96 
TPA6205A1DRBT 296-20784-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
Amp 180.00/250 
TPA6205A1ZQVR 296-21425-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio 
Power Amp... 1.29 1.08 .86 
TPA6205A1ZQVR 296-21425-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio 
Power Amp... ish 1397.50/2,500 
TPA6211A1DGN 296-15325-5-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Am 78 POON O2) 
TPA6211A1DRBR 296-17101-1-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 78 LOMO: 
TPA6211A1DRBR 296-17101-2-ND _| 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp... 1014.00/3,000 
TPA6211A1EVM 296-18929-ND Evaluation Module for TPA6211A1 50.00 -> = 
TRF1123IRTMR 296-18253-1-ND | 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 9.50 7.60 6.42 
TRF1123IRTMR 296-18253-2-ND | 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 17670.00/3,000 
TRF1223IRTMR 296-18254-1-ND | 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 8.33 7.50 6.65 
TRF1223IRTMR 296-18254-2-ND | 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 18225.00/3,000 
TS321IDBVR 296-21173-1-ND Low Power Single Op Amp 80 60.45 
TS321IDBVR 296-21173-2-ND Low Power Single Op Amp 780.00/3,000 
TS321IDR 296-21174-1-ND Low Power Single Op Amp 80 60 45 
TS3211DR 296-21174-2-ND Low Power Single Op Amp 650.00/2,500 
TSM102AIDR 296-21198-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. a 96 80.64 
TSM102AIDR 296-21198-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. A 1040.00/2,500 
TSM102AIPWR 296-21199-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. 16-TSSOP 96 80 ©6.64 
TSM102AIPWR 296-21199-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. 16-TSSOP 852.00/2,000 
TSM102IDR 296-21200-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. .- 16-SOIC 96 F200 54) 
TSM102IDR 296-21200-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. .. 16-SOIC 780.00/2,500 
TSM102IPWR 296-21201-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference 16-TSSOP 96 et! 
TSM102IPWR 296-21201-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. 16-TSSOP 638.00/2,000 
TSM104WAIDR 296-21202-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. .. 16-SOIC -90 675) 260) 
TSM104WAIDR 296-21202-2-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. . 16-SOIC 975.00/2,500 
TSM104WAIPWR 296-21203-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. 16-TSSOP -90 (ome O0) 
TSM104WAIPWR 296-21203-2-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. 16-TSSOP 798.00/2,000 
TSM104WIDR 296-21204-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference .- 16-SOIC 88 66 50 
(Continued) 
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TEXAS Digi e we BUS TERMINATION 

INstRuMENTs 4/9 ARRAYS and NETWORKS 
ie Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TSM104WIDR 296-21204-2-ND | Quad Op Amp and Programmable TPD2E001DRLR 296-21883-1-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Arra\ SOT-553-5 48 136 27, 


Voltage Reference. 715.00/2,500 TPD2E001DRLR 296-21883-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Arra\ SOT-553-5 624.00/4,000 
TSM104WIPWR 296-21205-1-ND | Quad Op Amp and Programmable TPD2E001DRSR 296-22850-1-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Arrai 6-SON 7 57 48 
Voltage Reference 88 66 = 50 TPD2E001DRSR 296-22850-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Arra 6-SON 253.00/1,000 
TSM104WIPWR 296-21205-2-ND Cua a Amp ‘and Programmatie assnnpains TPD2E001DRYR 296-21884-1-ND _| Low Cap. 2-Channel ESD Arra 6-SON 48 36.27 
NOTRDE NSTOreNG BGs ses TPD2E001DRYR 296-21884-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Arra 6-SON 765.00/5,000 
UA733CN 296-11105-5-ND | Differential Video Amplifier 87 7358 TPD3E001DRLR 296-21885-1-ND —_| Low Cap. 3-Channel ESD Arra SOT-553-5 60 45 34 
UA?41CD 296-11106-5-ND | General Purpose Op Am| AQ 32.24 TPD3E001DRLR 296-21885-2-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Arra SOT-553-5 780.00/4,000 
UA741CDR 296-15051-1-ND | General Purpose Op Am AO 32.24 TPD3E001DRSR 996-22851-1-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Arra 6SON 84 63 48 
UA?41COR Eup Sdou No aem General Purpose Op Am 2700072500 TPD3E001DRSR 296-22851-2-ND _ | Low Cap. 3-Channel ESD Arra 6-SON __279.00/1,000 
UA741CP 296-11107-5-ND General Purpose Op Am| 36 29 ~=.20 p. —__ 
UA747CN 296-12963-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. ip 66-5038 Ee Fe Ee ron, cot Shane ESD Ara ot eee ae ae 
UC3176QP 296-11210-5-ND | Full Bridge Power Amp . 28-PLCC 10.58 9.53 8.45 OW Gap: ge nanne! ra nee) 
ue31780P 996-12754-8-ND |Full Bridge Power Amp ‘OBPLCC «590 472 3.99 TPD4E001DRLR 296-21887-1-ND | Low Gap. 4-Channel ESD Arra SOT-553-6 76 57 43 
UC3901D 296-11338-5-ND | Isolated Feedback Generator. 14-S0IC 4.61 3.69 2.87 TPD4EOO1DRLR 206:21887-2cNDI | Low Cap. 4-Channel ESD Array........ SOT-353-6 988.00/4,000 
UC3901N 296-11339-5-ND __| Isolated Feedback Generator. 14-Dip 461 3.69 287 TPD4E001DRSR 296-22852-1-ND_| Low Cap. 4-Channel ESD Arra 6SON 92 6952 
VCA810AID 296-17491-5-ND | High Gain Adjust Range, Wideband, TPD4E001DRSR 296-22852-2-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Arra\ 6-SON 306.00/1,000 
Voltage Controlled Amp.. * 42.50 11.25 9.98 TPD4E002DRLR 296-21694-1-ND Low Cap. 4-Channel ESD Arra’ SOT-553-5 716 eye ce 
VCA8101D 296-17317-5-ND | High Gain Adjust Range, Wideband, Teepe Be ND we rae ene foo ita aercee Ai ees 
Voltage Controlled Amp.. 958 863 7.65 a eae ow Cap. 6-Channe! ral Z : : : 
VCA82010 296-22871-5-ND Wideband, Linear in dB VGA 6.90 5.52 4.66 TPD6EOO1RSER 296-21888-2-ND _| Low Cap. 6-Channel ESD Arra 0-OFN 975.00/3,000 
VCA8201DGST 296-22872-1-ND | Wideband, Linear in dB VGA. 710 5.68 4.80 TPD6EOOIRSFR 296-21889-1-ND | Low Cap. 6-Channel ESD Arra 2-0FN 75 63 50 
Veas2olDesT 296-22872-2-ND Wideband Leer in dB Vea. : eee e TPD6EO01RSFR 296-21889-2-ND __| Low Cap. 6-Channel ESD Arra 2-OFN 666.00/2,000 
- +5 itra-Wideband, Linear in . i iil 
VCA821IDGST 296-22990-1-ND | Ultra-Wideband, Linear in dB VGA 850 6.80 5.74 
VCA821IDGST 296-22990-2-ND _|Ultra-Wideband, Linear in dB VGA 1381.25/250 
VCA8221D 296-22682-5-ND | Wideband, Linear in VV VGA. 690 552 466 
VCA822IDGST 296-22683-1-ND | Wideband, Linear in V/V VGA. 710 5.68 4.80 a Digi-Key Price Each 
VCA822IDGST 296-22683-2-ND Wideband, Linear in V/V VGA 1153.75/250 i Part No. Description Pkg. 1 25 100 
VCA8241D 296-22898-5-ND | Ultra Wideband, Linear in V/V VG. 830 6.64 5.61 7 
VCA824IDGST 296-22899-1-ND__| Ultra Wideband, Linear in VV VG 8.50 6.80 5.74 Clock Drivers _ 
VCA824IDGST 296-22899-2-ND | Ultra Wideband, Linear in V/V VGA..... 10-MSOP 7381.25/250 CDC111FN 296-6675-5-ND —_| 3.3V Differential Clock Driver. 12.83 11.55 10.25 
VCA2611Y/250 296-15778-1-ND | Dual Variable Gain Amp cDc203DW 296-6676-5-ND 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 6.90 5.52 4.66 
with Low Noise Preamp........ccccsccssee- 48-TOFP 17.03 15.89 14.76 cDC203DWR 296-6676-1-ND 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 6.90 5.52 4.66 
VCA2611Y/250 296-15778-2-ND | Dual Variable Gain Amp CDC203DWR 296-6676-2-ND 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 8626.00/2,000 


with Low Noise Preamp.. .48-TOFP 3617.75/250 cDc204DW 296-6677-5-ND 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20-SOIC 6.00 4.80 4.05 


VCA2612Y/250 VCA2612YCT-ND —_| Dual Low Noise Variable Gain Am -48-TQFP 20.63 19.25 17.88 cDC204DWR 296-6677-1-ND 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20-SOIC 6.00 480 4.05 
VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND ‘| Dual Low Noise Variable Gain Am .48-TOFP 4382.75/250 cDC204DWR 296-6677-2-ND 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20-SOIC 7500.00/2,000 

VCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND —_| Dual Low Noise Variable Gain Am 48-TOFP 16.95 15.82 14.69 CDC208DW 296-6678-5-ND Dual 1-to-4 Clock Driver 8.20 656 5.54 
VCA2613Y/250 VCA2613YTR-ND _| Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TQFP 3602.00/250 CDC318ADL 296-1383-5-ND 1-18 Line Clock Driver 2.93 2.34 1.82 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250CT-ND | Dual Variable Gain Amp CDC319DB 296-17640-5-ND | 1-10 Line Clock Driver 3.22 2.58 2.01 


with Input Buffer S2-TOFP 15.41 13.88 12.31 CDC328AD 296-6693-5-ND _| 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity . 710 5.68 4.80 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250TR-ND aa a Gain Amp aR sree CDC328ADR 296-6693-1-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity . 7.10 5.68 4.80 
Veazsisevm ——|206-21211-ND_Evaation Module for CARES nw 15200 —  — | Gpesppadar ——aseasae-tnd | 1-6 Glock Dvr w/Seletabl Plt. 710.568. 480 
VGACOTSPFBR PERS OM PLAN ONEW GalnAmP _ag-tare (ROTO CDC328ADBR 296-6694-2-ND _|1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity. 8876.00/2,000 
— ilies : : : CDC329AD 296-6696-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity . 6.20 4.96 4.19 
MORZOISEEBR a ee rien cDC337DW 296-6697-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 840 672 567 
VoA2615RG7T 296-19304-1-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp pest CDC339DB 296-6698-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 7.00 5.60 4.73 
with Preamp 1483 1335 11.84 CDC339DBR 296-6698-1-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 7.00 5.60 4.73 
VCA2615RGZT 296-19304-2-ND _| Dual Low Nois CDC339DBR 296-6698-2-ND __| 1-8 Clock Driver with Clear 8750.00/2,000 
with Preamp... 2837.00/250 CDC339DW 296-6699-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear... 7.00 5.60 4.73 
VCA2616YT VCA2616YT-ND Dual Variable Gain Amp cDC340DW 296-6700-5-ND 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec. 840 6.72 5.67 
with Low Noise Preamp .48-TOFP 17.03 15.89 14.76 CDC341DW 296-6701-5-ND 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec. 9.00 7.20 6.08 
VCA2617EVM 296-21212-ND Evaluation Module for VCA2617 — 152.00 — CDC351DB 296-6702-5-ND Tri-State 3.3V Clock Driver. 9.41 848 7.52 
VCA2617RHBT 296-18347-1-ND | Dual Variable Gain Amp 1458 13.13 11.64 cDC351DW 296-6703-5-ND __| Tri-State 3.3V Clock Driver. 941 8.48 7.52 
VCA2617RHBT 296-18347-2-ND [Dual Variable Gain Amp 2789.00/250 CDC351IDB 296-15849-5-ND —_| Tri-State 3.3V Clock Driver. 10.83 9.75 8.65 
VCA2618YT 296-14062-1-ND | Dual Variable Gain Amp 1541 13.88 12.31 CDC351IDW 296-15850-5-ND —_| Tri-State 3.3V Clock Driver. 10.83 9.75 8.65 
VCA2618YT 296-14062-2-ND | Dual Variable Gain Amp 2948.50/250 CDC391D 296-6704-5-ND | 1-6 Clock Driver w/Selectable Polarity..16-SOIC 6.80 5.44 4.59 
VCA2619YT 296-19047-ND Dual Variable Gain Amp 15.41 13.88 12.31 CDC509PWR 296-6705-1-ND —_|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
VCA8SO0IRGCT 296-23338-1-ND | 8-Channel Variable Gain Amp with CDC509PWR 296-6705-2-ND _|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 6120.00/2,000 


Low Noise Preamp ... za 48.00 _44.80_41.60 CDC516DGG 296-20833-5-ND _[3.3V PLL Clock Driver “4B-TSSOP 5.52 442 3.73 
VCA8SO0IRGCT 296-23338-2-ND Shanna lable Amp with sapmaEt CDC536DB 296-6707-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
I A | ae i be 
VCA8613YT 296-15991-1-ND_|8-Channel Variable Gain Amp 3810 3556 3302 | cocesepen POT ay PLL Glock be areeop Lear Coon 
VCA8613YT 296-15991-2-ND 8-Channel Variable Gain Amp ... 8096.25/250 CDC582PAH 296-6708-5-ND 3.3V PLL Clock Driver 52-TOFP 8.33 7.50 6.65 
CDC586PAH 296-6709-5-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver..........52-TOFP 9.33 8.40 7.45 
AUDIO CDC706PW 296-21381-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/Multiplier/ 
NSTRUME! VOLUME CONTRO Divider .20-TSSOP 7.20 5.76 4.86 
a hark FESS cDc8s7-2066 296-14163-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP 9.48 8.54 7.57 
Part No. ei fee Description Pkg 1 25 ~ ©100 CDC906PW 296-21382-5-ND ane Clock Se Te aa re sages wa 
- = : “ ivider Z nO5 no! i 
Pa eye Fe GEST ict coroniee Stree ~~ CDCS24DL 296-6714-5-ND | 133MHz Clock Synthesizer/Driver.......56-SSOP 3.85 3.08 2.40 
Audio Volume Control 1658 1493 12.24 CDC925DL 296-6715-5-ND | 133MHz Clock Synthesizer/Driver.......56-SSOP 5.45 4.36 3.39 
PGA2310UA/1K 296-12955-1-ND | High Performance Stereo CDC930DL 296-15611-5-ND | 133MHz Diff. Clock Syn./Drive 56-SSOP 2.68 215 1.67 
Audio Volume Control. 46SOIC 1658 14.93 13.24 cocesonGe 296-9435-5-ND | 133MHz Diff. Clock Syn./Driver.........48-TSSOP 2.79 2.24 1.74 
PGADSIOUAAIK 796-10255-2-ND | High Performance Stereo CDC96ODL 296-12725-5-ND | 200MHz Clock Synthesizer/Driver.......48-SSOP__3.74 2.99 2.33 
Audio Volume Control 16-SOIC  _12288.00/1,000 CDC23510B 296-12628-5-ND | Tri-St. 3.8V, 1-10 Line Clock Driver.....24-SSOP 8.66 7.80 6.92 
PGA2311P PGA2311P-ND _|5V, High Performance Stereo cDC2351DW 296-6680-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver......24-SOIC 8.66 7.80 6.92 


Audio Volume Control 7.50 6.00 5.07 CDC2351MDBREP 296-18093-1-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver.....24-SSOP 14.73 13.26 11.76 


PGA2311PA PGA2311PA-ND — |5V, High Performance Stereo CDC2351MDBREP | 296-18093-2-ND _ Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver-.....24-SSOP 21834.00/2,000 

Audio Volume Control 894 7.16 6.04 CDC23510DB 296-9434-5-ND __| Tri-State 1-10 Buffer Clock Driver........24-SSOP_ 10.16 915 812 

PGA2311U PGA2311U-ND | 5V, High Performance Stereo CDC2509APWR 296-6681-1-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver........24-TSSOP 4.34 348 271 

Audio Volume Control 750 6.00 5.07 CDC2509APWR 296-6681-2-ND —_| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.........24-TSSOP 4922.00/2,000 

PGA2311UA PGA2311UA-ND | 5V, High Performance Stereo CDC2509BPW 296-20832-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver... .24-TSSOP 4.68 3.75 2.92 

Audio Volume Control -16-SOIC 8.94 7.16 6.04 cpc2509cPW 296-15080-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 4.34 3.48 2.71 

PGA23201DW 296-17962-5-ND _| Stereo Audio Volume Control “16-SOIC 13.24 11.93 10.58 cpc2509cPWR 296-6683-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver “OATSSOP «4343.48 (274 
PGA4311EVM 296-13555-ND Evaluation Module for PGA43 — (it ; 

PGA4311U PGA4311U-ND  |4-Channel Audio Volume Control.......28-SOIC 991 893 7.92 ea pete tome °-2V PLL Clock Driver pad 18808 Cevee ie eats 

PGA4311UA PGA4311UA-ND | 4-Channel Audio Volume Control.......28-SOIC_ 11.75 1058 9.38 BNA eoogoo ey gaol) © 3V PLL Glock Driver -24-TSSOP 2 Comme ea 

cea : : : CDC2510APWR 296-6684-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 13388.00/2,000 

CDC2510BPWR 296-6685-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver -28-TSSOP 9.03 813 7.21 


XAS DIGITAL AUDIO CDG2510BPWR 296-6685-2-ND__|3.3V PLL Clock Driver 
INSTRUMENTS NTERFACE CDC2510CPW 296-6686-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 
TL. Digi-Key Price Each cDc2510CPWR 296-6686-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver 


.28-TSSOP 13388.00/2,000 
-24-TSSOP 4.34 3.48 2.71 
-24-TSSOP 4.34 3.48 2.71 


ee meee | eee ee Naeem MES 
it Didi F 5 - Fie B jock Driver .24- W291 5 
DIRAOOTEWa pacicaueciokuomem oO%t42, 24-Bit Digtal Audio Interface aga GEN BIA CDC2510PWR 296-13641-2-ND__|3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 8400.00/2,000 
DIR9001PW 296-21389-5-ND 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interface CDC2516DGGR 296-6687-1-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver .. -48-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
Receiver... 439 3.51 2.73 CDC2516DGGR 296-6687-2-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.........48-TSSOP 7250.00/2,000 
DIX4192IPFBR 296-20643-1-ND —_| Integrated Digital Audio Interface CDC2536DB 296-6688-5-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver. 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
Receiver/Transmitter ... 9.90 7.92 6.69 CDC2582PAH 296-6689-5-ND 3.3V Clock Driver........... 52-TOFP 8.33 7.50 6.65 
DIX4192IPFBR 296-20643-2-ND Integrated Digital Audio Interface CDC2586PAH 296-6690-5-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver . 52-TOFP 9.33 8.40 7.45 
Receiver/Transmitter ... 6188.00/1,000 (Continued) 
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CDC5801ADBQ 296-21221-5-ND Low Jitter Clock Multiplier/Divider 5.90 472 3.99 CDCM1804RGET 296-18094-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 
CDC5801ADBQR 296-19401-1-ND Low Jitter Clock Multipler/Divider 5.90 472 3.99 LVCMOS Output and Prog. Divide: 10.08 9.08 8.05 
CDC5801ADBQR 296-19401-2-ND Low Jitter Clock Multipler/Divider 9145.00/2,500 CDCM1804RGET 296-18094-2-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Addi 
CDC5801DBQ 296-13774-5-ND Low Jitter Clock Multiplier/Divider 5.96 477 4.03 LVCMOS Output and Prog. Divide: 1928.50/250 
CDC5806PW 296-17107-5-ND _| Three PLLs Based Clock Generator... 4.84 3.87 3.01 CDCM1804RTHT 296-17928-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 
CDC7005-EVM 296-17044-ND Evaluation Module for CDC7005 Series ........— 203.00 — — LVCMOS Output and Prog. Divider......24-QFN 10.08 9.08 8.05 
CDC7005GVAT 296-17399-1-ND | 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ CDCM1804RTHT 296-17928-2-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 
Jitter Cleaner ie 64-BGA 15.00 14.00 13.00 LVCMOS Output and Prog. Divider.......24-QFN 1928.50/250 
CDC7005GVAT 296-17399-2-ND | 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ CDCM7005BGA-EVM | 296-20835-ND Evaluation Module for CDCM7005-BGA — 203.00 = = 
Jitter Cleaner 64-BGA 3187.50/250 CDCM7005QFN-EVM | 296-20836-ND Evaluation Module for CDCM7005-QFN — 203.00 = _ 
CDC7005QFN-EVM =| 296-20834-ND Evaluation Module for CDC7005-OF| a 20.00 — — CDCM7005RGZT 296-18208-1-ND | 3.3V High Performance Clock 
CDC7005RGZT 296-18220-1-ND | 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ Synthesizer/Jitter Cleaner... 15.68 14.63 13.59 
Jitter Cleaner ... 16.50 15.40 14.30 CDCM7005RGZT 296-18208-2-ND 3.3V High Performance Clock 
CDC7005RGZT 296-18220-2-ND 3.3V High Perfor: Synthesizer/Jitter Cleaner..... 3330.94/250 
Jitter Cleaner Sa ..48-QFN 3506.25/250 CDCM7005ZVAT 296-18221-1-ND | 3.3V High Performance Clock 
CDC7005ZVAT 296-15744-1-ND | 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ Synthesizer/Jitter Cleaner... 15.68 14.63 13.59 
Jitter Cleaner - 16.50 15.40 14.30 CDCM7005ZVAT 296-18221-2-ND | 3.3V High Performance Clock 
CDC7005ZVAT 296-15744-2-ND | 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ Synthesizer/Jitter Cleaner... 3331.00/250 
Jitter Cleaner 3506.25/250 CDCP1803RGET 296-18095-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC421100RGET 296-21725-1-ND Fully Integrated Fixed Programmable Divider. 7.00 560 4.73 
Clock Generator 12.83 11.55 10.25 CDCP1803RGET 296-18095-2-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC421100RGET 296-21725-2-ND | Fully Integrated Fixed Freq Programmable Divider. 1137.50/250 
Clock Generator........... 2454.50/250 CDCP1803RTHT 296-17880-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC421106RGET 296-21726-1-ND | Fully Integrated Fixed Freq Programmable Divider. 7.00 5.60 4.73 
Clock Generator.......... 12.83 11.55 10.25 CDCP1803RTHT 296-17880-2-ND —_| 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC421106RGET 296-21726-2-ND Fully Integrated Fixed Freq Programmable Divider. .-24-QFN 1137.50/250 
Clock Generator 2454.50/250 CDCR61APW 296-14633-5-ND | Rambus™ Clock Generator -16-TSSOP 3.02 2.42 1.88 
CDC421125RGET 296-21727-1-ND Fully Integrated Fixed Freq CDCR81DBQR 296-6720-1-ND Direct Rambus™ Clock Geni i 443 3.55 2.76 
Clock Generator.......... 12.83 11.55 10.25 CDCR81DBOR 296-6720-2-ND Direct Rambus™ Clock Generator. 6205.00/2,500 
CDC421125RGET 296-21727-2-ND _| Fully Integrated Fixed Freq CDCR83ADBQ 296-18600-5-ND | 400MHz Direct Rambus™ Clock 
Clock Generato! 2454.50/250 Generator. 3.49 2.79 2.17 
CDC421156RGET 296-21728-1-ND —_| Fully Integrated Fixe CDCR83DBQ 296-12165-5-ND | 400MHz Direct Rambus™ 
Clock Generator........... 12.83 11.55 10.25 Clock Generator... 3.74 2.99 2.33 
CDC421156RGET 296-21728-2-ND __ | Fully Integrated Fixed Freq CDCU2A877ZQLT 296-20718-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 612 410 3.46 
Clock Generato 2454.50/250 CDCU2A877ZQLT 296-20718-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
CDC421212RGET 296-21729-1-ND —_| Fully Integrated Fi CDCU877AGQLT 296-16826-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 612 410 346 
Clock Generator........... 12.83 11.55 10.25 CDCU877AGQLT 296-16826-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
CDC421212RGET 296-21729-2-ND —_| Fully Integrated Fixed Freq CDCU877ARHAT 296-19539-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 612 410 346 
Clock Generator 2454.50/250 CDCU877ARHAT 296-19539-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
CDC421250RGET 296-21730-1-ND —_| Fully Integrated Fixed Freq CDCU877ARTBT 296-16827-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 6.12 410 346 
Clock Generator........... 12.83 11.55 10.25 CDCU877ARTBT 296-16827-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
CDC421250RGET 296-21730-2-ND —_| Fully Integrated Fixed Freq CDCU877AZQLT 296-16828-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 6.12 410 346 
Clock Generator........... 2454.50/250 CDCU877AZQLT 296-16828-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
CDC421312RGET 296-21731-1-ND —_| Fully Integrated Fixed Freq CDCU877BZQLT 296-18287-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 6.12 410 3.46 
Clock Generator 12.83 11.55 10.25 CDCU877BZQLT 296-18287-2-ND 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421312RGET 296-21731-2-ND —_| Fully Integrated Fixed Freq CDCU877GQLT 296-16758-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 612 410 3.46 
Clock Generator 2454.50/250 CDCU877GQLT 296-16758-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
CDCD5704PW 296-21383-5-ND Rambus™ XDR™ Clock Generator. 5.60 448 3.78 CDCU877RHAT 296-18645-1-ND 1.8V PLL Clock Driver 5.12 410 3.46 
CDCDLP223PW 296-21384-5-ND | 3.3V Clock Synthesizer for DLP™ CDCU877RHAT 296-18645-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 832.00/250 
System .... iba 5.80 4.64 3.92 CDCU877RTBT 296-16759-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 5.12 410 3.46 
CDCE421RGET 296-21695-1-ND —_| Fully Integrated Wide Range, Crystal Oscillator CDCU877RTBT 296-16759-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
Clock Generator 24-QFN 12.83 11.55 10.25 CDCU877ZQLT 296-16760-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 6.12 410 346 
CDCE421RGET 296-21695-2-ND _| Fully Integrated Wide Range, Crystal Oscillator CDCU877ZQLT 296-16760-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
Clock Generator 2454.50/250 CDCUA877ZQLT 296-20719-1-ND 1.8V PLL Clock Driver. 6.62 450 3.80 
CDCE706PW 296-20674-5-ND Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ CDCUA877ZQLT 296-20719-2-ND 1.8V PLL Clock Driver. 913.25/250 
Multiplier/Divider 7.20 576 4.86 CDCV304PW 296-12420-5-ND General Purpose PCI-X Clock Buffe 220) 1-76) eee 
CDCE906PW 296-20675-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ CDCV304PWR 296-9436-1-ND —_| General Purpose PCI-X Clock 
Multiplier/Divider 4.95 3.96 3.08 Buffer NEWS... 2.20 1.76 1.32 
CDCE913PW 296-22670-5-ND Programmable 1-PLL VCXO CDCV304PWR 296-9436-2-ND General Purpose PCI- 
Clock Synthesizer 3.60 288 2.24 Buffer NEWS... 2288.00/2,000 
CDCE925PW 296-22031-5-ND Programmable 2-PLL VCXO CDCV850DGG 296-6721-5-ND 2.5V PLL Clock Driver. -48-TSSOP 3.13 251 1.95 
Clock Synthesizer 4.05 3.24 2.52 CDCV850DGGR 296-6721-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. -48-TSSOP 3.13 251 1.95 
CDCE937PW 296-22706-5-ND Programmable 3-PLL VCXO CDCV850DGGR 296-6721-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. .48-TSSOP 3544.00/2,000 
Clock Synthesizer 20-TSSOP 4.50 3.60 2.80 CDCV850IDGG 296-14164-5-ND 2.5V PLL Clock Driver with 
CDCE949PW 296-21984-ND Programmable 4-PLL VCXO 2 Line Serial Interface... -48-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
Clock Synthesizer 4-TSSOP 4.95 3.96 3.08 CDCV855IPW 296-14305-5-ND =| 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
CDCEL913PW 296-22917-5-ND Programmable 1-P CDCV855PW 296-12200-5-ND 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. -28-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
Clock Synthesizer 14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 CDCV855PWR 296-12200-1-ND 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. -28-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
CDCEL925PW 296-22882-5-ND Programmable 2-PLL VCXO CDCV855PWR 296-12200-2-ND 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2932.00/2,000 
Clock Synthesizer 6-TSSOP 405 3.24 252 CDCV857ADGG 296-11575-5-ND 2.5V PLL Clock Driver... -48-TSSOP 5.02 4.02 3.13 
CDCEL937PW 296-2291 8-5-ND Programmable 3-P. CDCV857ADGGR 296-11575-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. -48-TSSOP 5.02 4.02 3.13 
Clock Synthesizer 20-TSSOP 4.50 3.60 2.80 CDCV857ADGGR 296-11575-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. .48-TSSOP 5686.00/2,000 
CDCEL949PW 296-22867-5-ND Programmable 4-PLL VCXO CDCV857AGQLR 296-13775-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. .56-VFBGA 549 440 3.42 
Clock Synthesizer 24-TSSOP 4.95 3.96 3.08 CDCV857AGQLR 296-13775-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. .56-VFBGA 3111.00/1,000 
CDCF2509PW 296-15356-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 712 5.70 4.81 CDCV857BDGG 296-14165-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver -48-TSSOP 5.62 4.50 3.80 
CDCF2510PW 296-6718-5-ND 3.96 317 247 CDCV857BGQLR 296-15358-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. .56-VFBGA 6.04 4.84 4.08 
CDCF2510PWR 296-6718-1-ND 3.96 317 247 CDCV857BGQLR 296-15358-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. . 56-VFBGA 3775.00/1,000 
CDCF2510PWR 296-6718-2-ND 4488.00/2,000 CDCV857BIDGG 296-13857-5-ND = 2.5V PLL Clock Driver -48-TSSOP 646 5.17 4.37 
CDCF5801ADBQ 296-19620-5-ND | Clock Multiplier with Delay Control and CDCV857DGGR 296-6722-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. -48-TSSOP 6.56 5.25 4.43 
Phase Alignment 5.90 472 3.99 CDCV857DGGR 296-6722-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. -48-TSSOP 8200.00/2,000 
CDCF5801DBQ 296-18405-5-ND —_| Clock Multiplier with Delay Control and CDCVF111FN 296-12421-5-ND 1:9 Diff. LVPECL Clock Driver 28-PLCC 11.63 10.47 9.29 
Phase Alignment 5.96 477 4.03 CDCVF310PW 296-17358-ND 2.5V-3.3V High-Perf. Clock Buffer .....24-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
CDCFR83ADBQ 296-18599-5-ND | 533MHz Direct Rambus™ Clock CDCVF855PW 296-21732-5-ND 2.5V PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Generator. 407 326 2.54 CDCVF857DGG 296-16634-5-ND 2.5V PLL Clock Driver. -48-TSSOP 5.62 4.50 3.80 
CDCFR83DBQ 296-12311-5-ND — | 533MHz Direct Rambus CDCVF857GQLR 296-16989-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. 6.04 4.84 4.08 
Clock Generator 3.82 3.44 2.68 CDCVF857GQLR 296-16989-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. 3775.00/1,000 
CDCL1810RGZT 296-21571-1-ND 1.8V, 10 Output, High Performance CDCVF857RHAT 296-18288-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. 6.64 5.32 4.49 
Clock Distributor. 11.00 990 8.78 CDCVF857RHAT 296-18288-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. 1079.00/250 
CDCL1810RGZT 296-21571-2-ND 1.8V, 10 Output, CDCVF857RTBT 296-16635-1-ND 2.5V PLL Clock Driver. 6.64 5.32 4.49 
Clock Distributor. ..48-QFN 2103.75/250 CDCVF857RTBT 296-16635-2-ND 2.5V PLL Clock Driver. 1079.00/250 
CDCL6010RGZT 296-21572-1-ND | 1.8V, 11 Output, Clock Multiplier/Distributor/ CDCVF857ZQLR 296-21733-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 6.04 484 4.08 
Jitter Cleaner/Buffer.... -48-QFN 13.74 12.38 10.98 CDCVF857ZQLR 296-21733-2-ND 2.5V PLL Clock Driver 3775.00/1,000 
CDCL6010RGZT 296-21572-2-ND 1.8V, 11 Output, Clock Multiplier/Distributor/ CDCVF2310PW 296-12019-5-ND 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High 
Jitter Cleaner/Buffer.... 2629.75/250 Power Clock Buffer 24-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
CDCLVD110AVF 296-21573-ND 1-to-10 LVDS Clock Buffer. 32-LQFP 9.35 8.42 7.47 CDCVF2310PWR 296-12019-1-ND 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High 
CDCLVD110VF 296-13712-5-ND | Programmable Low Voltage Power Clock Buffer 24-TSSOP 4.61. 3.69 2.87 
Clock Driver. 9.35 8.42 7.47 CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND — 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High 
CDCLVP110VF 296-15357-ND LV 1:10 LVPECL/HSTL with Selectable Power Clock Buffel .24-TSSOP 5228.00/2,000 
Input Clock Driver... 9.25 833 7.39 CDCVF2505D 296-6723-5-ND 3.3V PLL Clock Driver. 1.78 142 1.07 
CDCM1802RGTT 296-17045-1-ND —_| Clock Buffer with Prog. Divider 8.30 6.64 5.61 CDCVF2505PW 296-9437-5-ND 3.3V PLL Clock Driver 1.78 1.42 1.07 
CDCM1802RGTT 296-17045-2-ND —_| Clock Buffer with Programmable CDCVF2509APW 296-18406-5-ND 3.3V PLL Clock Driver. -24-TSSOP 4.55 3.64 2.83 
Divider 1348.75/250 (Continued) 
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CDCVF2509PW 296-13070-5-ND  |3.3V PLL Clock Driver 455 3.64 2.83 PCAQ548ARGER 296-21776-2-ND | 8-Channel I2C Switch ~-24-QFN 4044.00/3,000 
CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND 455 3.64 2.83 TCA6507PWR 296-22777-1-ND | 7-Bit I2C/SMBus LED Drive .14-TSSOP 1.73 1.38 1.04 
CDCVF2509PWR 296-6724-2-ND 5152.00/2,000 TCA6507PWR 296-22777-2-ND | 7-Bit |2C/SMBus LED Drive .14-TSSOP 1794.00/2,000 
CDCVF2510APW 296-18407-5-ND 455 3.64 2.83 TCAG507RUER 296-23111-1-ND | 7-Bit I2C/SMBus LED Drive 2-OFN 1.75 1.40 1.05 
CDCVF2510PW 296-6725-5-ND 455 3.64 2.83 TCA6507RUER 296-23111-2-ND _| 7-Bit I2C/SMBus LED Drive 2-OFN 2688.00/3,000 
CDCVF2510PWR 996-6725-1-ND 3.3V PLL Clock Drivei 455 3.64 2.83 TCA6507ZXUR 296-22778-1-ND 7-Bit I20/SMBus LED Drive -12-BGA 1.75 1.40 1.05 
CDCVF2510PWR 296-6725-2-ND 3.3V PLL Clock Drive: 5152.00/2,000 TCA6507ZXUR 296-22778-2-ND 7-Bit 12C/SMBus LED Drive: -12-BGA 2240.00/2,500 
CDCVF25081D 296-12270-5-ND — /3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 254 2.04 1.59 IEEE 1394 
CDCVF25081DR 296-12270-1-ND — /3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 6-SOIC 254 2.04 1.59 TSBI2LVOIBIPZTEP 120648175.ND IEEE 1394-1995 High Speed. Serial B 
CDCVF250810R 296-12270-2-ND_|3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 6-SOIC 3560.00/2,500 Link Layer Controller... 100-POFP 17.87 16,68 15.49 
CDCVF25081PW 296-12271-5-ND  /3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 6-TSSOP 254 2.04 1.59 TSB12LV01BPZT 296-11062-ND High Performance Link Layer. 14.88 13.40 11.88 
CDCVF25081PWR 296-12271-1-ND — /3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 6-TSSOP 2.54 2.04 1.59 TSB12LV21BMPGFEP | 296-23415-ND IEEE 1394 Link Layer 
CDCVF25081PWR 296-12271-2-ND — /3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 6-TSSOP 2882.00/2,000 Controller NEW!. 28.86 26.94 25.02 
CDCVF25084PW 296-15081-5-ND Be Fa oe Facet TSB12LV26PZT 296-11065-ND Open Host Controller . 7.96 6.37 5.38 
lock Multiplier : : E TSB12LV321PZ 296-11066-ND General Purpose IEEE 13944-2000 
PLL1700E PLL1700E-ND Audio System Multiclock Link Layer Controller... 100-LQFP 9.55 860 7.63 
Generator (PLL 20-SSOP 4.59 3.68 2.86 TSB12LV32TPZEP 296-18177-ND General Purpose IEEE 13944-2000 
PLL1705DBQ 296-13605-5-ND /3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-QSOP 2.93 2.34 1.82 Link Layer Controller 100-LQFP 15.27 14.26 13.24 
PLL1706DBQ 296-13606-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-QSOP 2.93 2.34 1.82 TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controle OO-LQFP 861 7.76 6.88 
PLL1707DBQ 296-14182-5-ND _|3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-OSOP_ 3.15 2.52 1.96 TSB14AA1AIPFB 296-15048-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 12.18 10.97 9.73 
PLL1708DBQ 296-14183-5-ND — |3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-QSOP 315 252 1.96 TSB14AA1APFB 296-14214-5-ND | 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TQFP = 8.41 7.58 6.72 
TB5D1MD 296-15747-5-ND —_| Quad Differential PECL Driver... 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 TSB14AA1TPFB 296-13421-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TQFP 10.83 9.75 8.65 
TB5SD1MDW 296-15748-5-ND | Quad Differential PECL Drive 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 TSB1SLVO1IPEC 296-15678-ND High Performance Link Layer.. 80-TOFP 9.06 7.25 6.12 
TBSD2HD 296-15749-5-ND | Quad Differential PECL Drive 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 TSB41AB1GQE 296-15735-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....80-VFBGA 3.38 2.70 2.10 
TBSD2HDW 296-15750-5-ND _| Quad Differential PECL Drive 12.00 10.80 9.58 TSB41AB1PAP 296-11074-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....64-HTOFP 3.38 2.70 2.10 
TB5R3D 296-19322-5-ND Quad Differential PECL Receiver... 14.41 12.98 11.51 TSB41AB1PHP. 296-11075-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....48-HTQFP 3.38 2.70 2.10 
TBSR3DW 296-19323-5-ND _| Quad Differential PECL Receiver... 14.41 12.98 11.51 TSB41AB1ZQE-64 296-19564-ND paar ak Cable POP oc on) an 
Ee TSB41AB2P AP 296-11076-ND Two-Port Cable Transceiver/Arbiter... 64-HTOFP 4.16 3.33 2.59 
PCAS306DCTR 296-18509-1-ND | Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus TSB41AB3IPFP 296-13422-ND IEEE 13944-2000 Three-Port Cable 
Voltage Level Translator .........sssssess 8-SSOP 75 63 .50 Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 6.60 5.28 4.46 
PCA9306DCTR 296-18509-2-ND | Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus TSB41AB3IPFPEP 096-22528-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable ; i : 
eaASsnROCU herp reiaiin aynaee ee te 975.00/3,000 Transceiver/Arbiter ae 80-HTOFP 6.12 4.90 4.14 
a 1-1 ual Bidirectional us 
TSB41AB3PFP 296-11077-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 
Voltage Level Translator .............:+ 5 63 50 Transceiver/Arbiter . 80-HTQFP 6.00 4.80 4.05 
PCAQ306DCUR 296-17988-2-ND | Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus TSB41BA3ATPFPEP | 296-18178-ND IEEE 1394b Three-Port Cabl 
Voltage Level Translator . 8-VSSOP 975.00/3,000 Transceiver/Arbiter 80-HTOFP 17.45 16.29 15.12 
PCAQ515ADGKR 296-20646-1-ND | Dual Bidirectional I2C Bus TSB41BA3BPFP 296-19370-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
Repeater 8-VSSOP 2.25 1.80 1.35 Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 10.83 9.75 8.65 
PCA9515ADGKR 296-20646-2-ND Be ee ?C Bus and SMBus syssao SRN OOTSNO TSB41BA3BTPFPEP  |296-22529-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
z puis Transceiver/Arbite .80-HTQFP 16.46 14.82 13.15 
PCA9515ADR 296-20945-1-ND Dual Bidirectional |2C Bus and SMBus TSB41LVO4APFP 296-11078-ND Four-Port Cable Transceiver/Arbiter...80-HTQFP 10.83 9.75 8.65 
Repeater 2.25 1.80 1.35 TSB41LVO6APZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter... 100-HTOFP 10.66 9.60 8.52 
PCAQ515ADR 296-20945-2-ND | Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus TSB42AC3PZT 296-16848-ND 1394 Link Layer Controller 100-TOFP 10.83 9.75 8.65 
Repeater 2880.00/2,500 TSB43AA82AIPGEEP  |296-22610-ND 1394 Integrated PHY and Link-Layer 
PCAQ515APWR 296-20946-1-ND | Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Controller... 144-LOFP 16.67 15.56 14.45 
Repeater 2.25 1.80 1.35 TSB43AB21AIPDTEP |296-18179-ND Integrated 1394a- 
PCA9515APWR 296-20946-2-ND Dual Bidirectional 12C Bus and SMBus PHY/Link-Layer Controller ..128-TOFP 8.20 6.56 5.54 
Repeater 2340.00/2,000 TSB43AB21APDT 296-12698-ND Phy/Link-Layer Controller . 28-TOFP 6.84 5.48 4.62 
PCA9518DBQR 296-22764-1-ND | Expandable 5-Channel I2C Hub 2.00 1.60 1.20 TSB43AB22APDT 296-12569-ND 1394a Link Layer Controlle 28-TOFP 6.50 5.20 4.39 
PCA9518DBQR 296-22764-2-ND | Expandable 5-Channel I2C Hub 2560.00/2,500 TSB43AB23IPDTEP  |296-19531-ND Integrated 13944-2000 OHC 
PCAQ518DBR 296-22765-1-ND _| Expandable 5-Channel I2C Hub 2.00 1.60 1.20 Layer Controller... 128-TOFP 9.70 7.76 6.55 
PCA9518DBR 996-22765-2-ND Expandable 5-Channel 12C Hub 2080.00/2,000 TSB43AB23PDT 296-12408-ND IEEE-1394 Controlle! ..128-TOFP 8.08 647 5.46 
PCA9518DWR 296-22766-1-ND | Expandable 5-Channel |2¢ Hub 2.00 1.60 1.20 TSB43AB23PDTG4 296-18073-ND IEEE 13944-2000 OHCI PHY/Link 
PCAQ518DWR 296-22766-2-ND | Expandable 5-Channel I2C Hub 2080.00/2,000 Layer Controller 128-TOFP 8.08 6.47 5.46 
PCAQ518PWR 296-22767-1-ND | Expandable 5-Channel I2C Hub 2.00 1.60 1.20 TSB43AB23PGE 296-14328-ND HCI Phy/Link Layer Controller.......... T44-LOFP 8.08 6.47 5.46 
PCAQ518PWR 296-22767-2-ND _| Expandable 5-Channel I2C Hub 2080.00/2,000 TSB43CB43APGF 296-14329-ND bal. ye Mra with Streaming srectorp WERE 
PCAQ543ADR 296-22769-1-ND  |2-Channel I2C Bus Switch..... 188 150 1.13 udio.... 76" . / : 
PCA9543ADR 296-22769-2-ND | 2-Channel I2C Bus Switch. 2400.00/2,500 TSB81BA3DPFP 296-19901-ND —_} IEEE 1394b Three-Port Cable 
PCAQ543APWR 296-22770-1-ND — |2-Channel |2C Bus Switch. 1.88 150 1.13 Transceiver/Arbiter SO-HTOFP 9.25 8.33 __7.39 
PCA9543APWR 296-22770-2-ND | 2-Channel !2C Bus Switch. 1950.00/2,000 TSB81BA3IPFPEP 296-22530-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
PCAQ544ADGVR 296-20957-1-ND _|4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 174 1:31 Transceiver/Arbiter 80-HTOFP 16.33 14.70 13.04 
PCA9S44ADGVR 296-20957-2-ND _|4-Channel 120 and SMBus Mux 2262.0072,000 eTSROSE SORE cieciciauomm) Ce W324 Three Port Gable ap-urore WRG DEEReImeraa 
PCAQ544ADWR 296-20958-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 248 1.74 1.31 Tsascazipceer 4 GRRE OHcL-Lvix: 1894h Link L : ee 
PCA9544ADWR 296-20958-2-ND | 4-Channel !2C and SMBus Mux. 2262.00/2,000 Conealiee inerayel {44-LOFP 1481 13.34 11.83 
PCAQ544APWR 296-20959-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 1.74 1.31 : : : 
PCAS544APWR 296-20959-2-ND _|4-Channel I2C and SMBus Mux. 2262.00/2,000 TSBB2AA2PGE 296-14445-ND Peee eae Link Layer Aan apa uieed 
PCAQ544ARGYR 296-20960-1-ND — |4-Channel I2C and SMBus Mux. 248 174 «1.31 oneee ‘ : : : 
PCAQ544ARGYR 296-20960-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 1131.00/1,000 TSRRSACSEAN eee) Pe ou soon en and abe 42.83 1155 10.25 
PCAQ544AZONR 296-20961-1-ND  |4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 1.74 131 = : : : 
PCAQ544AZQNR 296-20961-2-ND  |4-Channel I2C and SMBus Mux. 1131.00/1,000 Pcl 
PCAQ545ADGVR 296-20962-1-ND _|4-Channel I2C and SMBus Switch 2.25 1.80 1.35 PoseiaGl ee Single Slat GordBos Bont mo MaBGh aie Ne am 
PCASS45ADGVR 296-20962-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 2340.00/2,000 5 -12731- ingle Slot CardBus Controller...........144- . : . 
BCAOEAE ABW Rae GRACE INTIMA 4-Chonnal 20 ond SMBus Switch po ots «| pcItSt0z6U 296-15728-ND | Single Slot CardBus Controller... 144-PBGA 616 493 416 
-19680-2- 4 2 i i ' ; PCI1520GHK 296-12279-5-ND | PCI-to-CardBus Controller . 209-BGA 7.44 5.96 5.03 
PCAQ545ADWR 296-19680-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 2340.00/2,000 
PCAQS45APWR 296-20963-1-ND _|4-Channel I2C and SMBus Switch 225 180 135 PCI15201GHK 296-16944-ND PCI-to-CardBus Controller . 208-BGA 8.20 6.56 5.54 
PCA9545APWR 296-20963-2-ND 4-Channel |2C and SMBus Switch 2340.00/2,000 PCI1520IGHKEP 296-22194-ND PCl-to-CardBus Controller . 209-BGA 9.11 8.21 7.28 
PCAQ545ARGYR 996-20964-1-ND |4-Channel 2C and SMBus Switch 205 180 1.35 PCIT520IPDV 296-16945-ND PCI-to-CardBus Controller . 08-LOFP 8.20 6.56 5.54 
PCAQS45ARGYR 296-20964-2-ND | 4-Channal I2C and SMBus Switch 1170.00/1,000 PCI1520IPDVEP 296-19772-ND PCI-to-CardBus Controller . 08-LOFP 9.11 8.21 7.28 
PCAQS45A70NR 296-20965-1-ND | 4-Channal I2C and SMBus Switch 295 180 '4135 PCI1520PDV 296-12280-5-ND | PCI-to-CardBus Controller . 08-LOFP 7.44 5.96 5.03 
PEADBAGATONA Bete eeANTMMAL 4. Channel (2G and SMBus Switch *“1170.00/1,000 PCI1520ZHK 296-16918-ND PCI-to-CardBus Controller . 209-BGA 7.44 5.96 5.03 
-20966-1-1 f 2 i : PCI2040GGU 296-9633-5-ND | PCI-to-DSP Bridge Controller. 144-BGA 15.83 14.77 13.72 
PCAS546ADGVR 296-20966-1-ND _|4-Channel I2C and SMBus Switch 193 154 1.16 i 
— - PCI2040PGE 296-9634-ND PCI-to-DSP Bridge Controller. 44-LOFP 15.83 14.77 13.72 
S46ADGVR 296-20966-2-ND  |4-Channel I2C and SMBus Switch 2002.00/2,000 eee Rt a oeted : 
! PCI2050BGHK 296-15213-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PC! Bridg 257-BGA 15.83 14.25 12.64 
PCAQ546ADR 296-21770-1-ND — |4-Channel I2C and SMBus Switch 193 154 116 Vere at pal Soe : 
! PCI2050BPDV 296-14347-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PC! Bridg 08-LOFP 15.83 14.25 12.64 
PCASS46ADR eco ZO ND 4-Channel (26 and SMBus Switch 2465.00/2,500 PCI2050BPPM 296-15344-ND __|32-Bit, G6MHz PCI-to-PCI Bri 208-OFP 15.83 14.25 12.64 
PCAQ546ADWR 296-20967-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 193 154 1.16 = co : : : 
PCAQS46ADWR 996-20967-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 2002,00/2,000 PCI2050BZHK 296-21638-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridg 257-BGA 15.83 14.25 12.64 
5 - thes PCI2060ZHK 296-19316-ND PCI-to-PCI Bridge .... .257-PBGA 15.83 14.25 12.64 
PCAQS46APWR 296-20968-1-ND —)4-Channel fe and SMBus Switch 193 1.54 1.16 PCI2250PCM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PC! Bridg 160-QFP 1016 915 812 
PCAQS46APWR 296-20968-2-ND —_4-Channel I2C and SMBus Switch 2002.00/2,000 PCI2250PGE 296-9640-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PC! Bridg 76-LOFP 10.16 915 812 
PCAQ54GARGVR 296-21771-1-ND — |4-Channel I2C and SMBus Switch 193 154 1.16 PCI4510A7HK 296-17169-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 OHC! 
PCA9546ARGVR 296-21771-2-ND 4-Channel l2C and SMBus Switch 2465.00/2,500 2-Port PHY/Link-Layer Controller....209-PBGA 11.40 10.26 9.10 
PCASS4GARGYR 296-20969-1-ND_|4-Channel |2C and SMBus Switch 1.93 1.54 1.16 PCI7621ZHK 296-17308-ND | Six-Function PCI Controller "288-PBGA 19.25 17.97 16.68 
PCAQ546ARGYR 296-20969-2-ND | 4-Channel !2C and SMBus Switch 1001.00/1,000 TS2PCIE2212ZAHR —296-20668-1-ND | PCI-Express™ Signal Switch. 48-BGA 344 2.76 2.15 
PCAQ548ADBR 296-21772-1-ND —_|8-Channel I2C Switch 241 1.93 1.50 TS2PCIE2212ZAHR — |296-20668-2-ND —_| PCI-Express™ Signal Switch. .48-BGA 5784.00/3,000 
PCAQ548ADBR 296-21772-2-ND | 8-Channel !2C Switch 2728.00/2,000 X101100GGB 296-20664-ND X1 PCI-Express™ PHY .. 100-BGA 11.66 10.50 9.31 
PCA9S48ADGVR 296-21773-1-ND — |8-Channel I2C Switch 241 1.93 1.50 XI01100ZGB 296-20665-ND X1 PCI-Express™ PHY 100-BGA 11.66 10.50 9.31 
PCASS48ADGVR 296-21773-2-ND__|8-Channel I2C Switch 2728.00/2,000 XI02000AGZZ 296-21213-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...201-PBGA 14.99 1350 11.97 
PCA9548ADWR 296-21774-1-ND — [8-Channel I2C Switch 241 1.93 1.50 XI02000AZHH 296-21526-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...175-PBGA 14.99 13.50 11.97 
PCA9S48ADWR 296-21774-2-ND — |8-Channel I2C Switch 2728.00/2,000 XI02000AZZZ 296-19569-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...201-PBGA 14.99 13.50 11.97 
PCAQ548APWR 296-21775-1-ND — |8-Channel I2C Switch 241 1.93 1.50 X102000GZZ 296-18641-ND PCI-Express™ Bridge .201-PBGA 22.43 20.93 19.44 
PCAQ548APWR 296-21775-2-ND — |8-Channel I2C Switch 2728.00/2,000 XI02000ZZZ 296-18642-ND PCI-Express™ Bridge .201-PBGA 22.43 20.93 19.44 
PCAQ548ARGER 296-21776-1-ND _|8-Channel I2C Switch... 241 193 1.50 (Continued) 
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Digi-Key 


BUS SOLUTIONS (Continued) 


Price Each 


Part No. Description Pkg. fl 25 100 
X102200AGGW 296-19617-ND PCI-Express™ to PCl-Translation 
Bridge 176-BGA 12.50 11.25 9.98 
X102200AZGW 296-19567-ND PCI-Express™ to PCI-Translation 
Bridge 176-BGA 12.50 11.25 9.98 
X102200AZHH 296-21636-ND PCI-Express™ to PCI-Translation 
Bridge 175-BGA 12.50 11.25 9.98 
X102200ZGW 296-19486-ND PCI-Express™ to PCl-Translation 
Bridge 176-BGA 22.58 21.07 19.57 
X102213AZAY 296-23578-ND PCI-Express™ to 1394b 
OHC! NEW.......... 167-BGA 14.44 13.05 11.58 
PECL 
TB3R1D 296-15945-5-ND Quad Differential PECL Receiver ... 6-SOIC 14.41 12.98 11.51 
TB3R2D 296-15946-5-ND Quad Differential PECL Receiver 6-SOIC 14.41 12.98 11.51 
TB5R1D 296-15947-5-ND Quad Differential PECL Receivet 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBSRIDW 296-15948-5-ND Quad Differential PECL Receiver 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBSRILDW 296-17535-5-ND Quad Differential PECL Receivet 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TB5R2D 296-15949-5-ND Quad Differential PECL Receivet 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBSR2DW 296-15950-5-ND Quad Differential PECL Receiver 6-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBS5T1D 296-16689-5-ND Dual Differential PECL Driver/Receiver..16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBSTIDW 296-16690-5-ND Dual Differential PECL Driver/Receiver..16-SOIC 12.00 10.80 9.58 


Description Pkg. 


CcD 


Price Each 
1 25 100 


10-Bit, 13Msps CCD Signal 
Processor/Digitizer 
10-Bit, 21Msps CCD Analog 
Front End 
10-Bit, 28Msps CCD Analog 
Front End 


5.96 4.77 4.03 
5.18 4.14 3.22 
7.06 5.65 4.77 


10-Bit, 40Msps CCD Analog 

Front End 
Prog. Touch Screen Controller. 
Video Signal Processor/Digit 
LP CCD Signal Processor... 


774 6.20 5.23 
5.29 4.23 3.29 
7.20 5.76 4.86 
7.50 6.00 5.07 


CCD Vertical Driver for Digital 
Cameras 
10-Bit, 20MHz, Digital Camera 
CCD Signal Processor.. 
12-Bit, 20MHz, Digital C 
CCD Signal Processor. 


8.75 7.88 6.99 
1416 12.75 11.31 
15.98 14.91 13.85 


10-Bit Digital Camera CCD 
Signal Processor ..... 
12-Bit Digital Camera CCD 
Signal Processor ..... 
36MHz, 2-Channel CC 


15.23 14.21 13.20 


18.38 17.15 15.93 
18.90 17.64 16.38 


10-Bit, 27MHz, Digital Camera 
CCD Signal Processor. 
10-Bit, 27MHz, Digital Camera 
CCD Signal Processor. 
12-Bit, 20MHz, Digital C: 
CCD Signal Processor. 


960 7.68 6.48 
12000.00/2,000 
15.83 14.77 13.72 


12-Bit, 20MHz, Digital Camera 

CCD Signal Processor. 
28MHz CCD Signal Processo! 
28MHz CCD Signal Processo! 
12-Bit, CCD/CIS Controller... 


26058.00/2,000 
11.66 10.50 9.31 
15.16 13.65 12.11 
10.25 9.23 8.18 


14-Bit, 10MHz CCD/CIS Signal 

Processor 
16-Bit, CCD/CIS Processo! 
16-Bit, CCD/CIS Processo: 
16-Bit, CCD/CIS Processo! 


891 8.03 7.12 

10.66 960 8.52 
15808.00/2,000 

10.66 960 8.52 


S 
INSTRUMENTS 

Lele Digi-Key 

Part No. Part No. 
TLV990-13PFB 296-10737-ND 
TLV990-21PFB 296-10738-ND 
TLV990-28PFB 296-10739-ND 
TLV990-40PFB 296-10740-ND 
TSC2000IPW TSC2000IPW-ND 
VSP10721PFB 296-12701-ND 
VSP1221PFB 296-12296-ND 
VSP1900DBT 296-15068-5-ND 
VSP2210Y VSP2210Y-ND 
VSP2212Y VSP2212Y-ND 
VSP2230Y VSP2230Y-ND 
VSP2232Y VSP2232Y-ND 
VSP2254GSJ 296-14396-ND 
VSP2260Y VSP2260Y-ND 
VSP2260Y/2K VSP2260YTR-ND 
VSP2262Y VSP2262Y-ND 
VSP2262V/2K VSP2262YTR-ND 
VSP2270Y 296-12541-ND 
VSP2272Y 296-12542-ND 
VSP3010Y VSP3010Y-ND 
VSP3100Y VSP3100Y-ND 
VSP3200Y VSP3200Y-ND 
VSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND 
VSP3210Y VSP3210Y-ND 
VSP3210Y2/K VSP3210YTR-ND 
VSP5000PM 296-14235-5-ND 


16-Bit, CCD/CIS Processo: 
12-Bit, 30MHz CCD Signal 
Front End 


15808.00/2,000 
15.75 14.70 13.65 


Usb Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM393ADR 296-14605-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grad “SOIC 292.50/2,500 
LM393AP 296-6609-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grad .8-Dip AT 39 (27 
LM393APWR 296-6610-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grad “TSSOP AT 39) 227 
LM393APWR 296-6610-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grad 262.00/2,000 
LM393D 296-1015-5-ND Dual Differential Comparato: 42 34.24 
LM393DGKR 296-16808-1-ND Dual Differential Comparato: -50 40 30 
LM393DGKR 296-16808-2-ND Dual Differential Comparato! 337.50/2,500 
LM393DR 296-1015-1-ND Dual Differential Comparato: 42 34 24 
LM393DR 296-1015-2-ND Dual Differential Comparato: 272.50/2,500 
LM393P 296-1398-5-ND Dual Differential Comparato: 44 ea 23) 
LM393PSR 296-9566-1-ND Dual Differential Comparato: 45 Fob 27) 
LM393PSR 296-9566-2-ND Dual Differential Comparato: 252.00/2,000 
LM393PWR 296-14607-1-ND Dual Differential Comparato: -50 AL .28 
LM393PWR 296-14607-2-ND Dual Differential Comparator! 278.00/2,000 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-1-ND Quad Differential Comparator. -60 145) nad) 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-2-ND | Quad Differential Comparator. 487.50/2,500 
LM2901AVQPWR 296-21575-1-ND Quad Differential Comparator. : Ee Ee 8} 
LM2901AVQPWR 296-21575-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 346.00/2,000 
LM2901AVQPWRQ1 296-21741-1-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 60 A534 
LM2901AVQPWRQ1 296-21741-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 400.00/2,000 
LM2901D 296-1385-5-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. AT f090 227 
LM2901DR 296-14593-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. AT 709) aed! 
LM2901DR 296-14593-2-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 310.00/2,500 
LM2901N 296-1386-5-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. till AL .29 
LM2901PWR 296-6597-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. AT 209 nel 
LM2901PWR 296-6597-2-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. ..... 14-TSSOP 262.00/2,000 
LM2901QDRQ1 296-17157-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp .. 14-SOIC 48 36.27 
LM2901QDRQ1 296-17157-2-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp .. 14-SOIC 390.00/2,500 
LM2901QPWRQ1 296-18438-1-ND Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 48 36 2 
LM2901QPWRQ1 296-18438-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 320.00/2,000 
LM2901VQPWRG4 296-22033-1-ND Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 50 38.29 
LM2901VQPWRG4 296-22033-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 332.00/2,000 
LM2901VQPWRQ1 296-21229-1-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 56 42 32 
LM2901VQPWRQ1 296-21229-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 372.00/2,000 
LM2903AVQDRQ1 296-18444-1-ND Dual Differential Comparato! 60 45.34 
LM2903AVQDRQ1 296-18444-2-ND Dual Differential Comparator... 487.50/2,500 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-1-ND Dual Differential Comparator... 60 45 34 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-2-ND Dual Differential Comparator. 400.00/2,000 
LM2903D 296-1012-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-SOIC 40 ao) 22 
LM2903DGKR 296-16806-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-MSOP -50 40.30 
LM2903DGKR 296-16806-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-MSOP 337.50/2,500 
LM2903DR 296-1012-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, “SOIC 40 rook ee. 
LM2903DR 296-1012-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, “SOIC 260.00/2,500 
LM2903P 296-6601-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-Dip 43 SOO meal 
LM2903PSR 296-17322-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-SOP 50 40.30 
LM2903PSR 296-17322-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-SOP 280.00/2,000 
LM2903PWR 296-6602-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-TSSOP 3 35.24 
LM2903PWR 296-6602-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-TSSOP 238.00/2,000 
LM29030DRG4 296-22034-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-SOIC 76 57 AB 
LM29030DRG4 296-22034-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind.Temp “SOIC 617.50/2,500 
LM2903QDRQ1 296-15183-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, “SOIC 48 36.27 
LM2903QDRQ1 296-15183-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 390.00/2,500 
LM2903QPWRQ1 296-16942-1-ND Dual Differential Comparator. 48 soO0) nen 
LM2903QPWRQ1 296-16942-2-ND Dual Differential Comparatot 320.00/2,000 
LM2903VQDRQ1 296-19541-1-ND Dual Differential Comparato! -56 (Ads noe 
LM2903VODRQ1 296-19541-2-ND | Dual Differential Comparato 455.00/2,500 
LM3302D 296-9546-5-ND Quad Differential Comparator. 80 60 45 
LM3302DR 296-14598-1-ND Quad Differential Comparator. -80 60 45 
LM3302DR 296-14598-2-ND Quad Differential Comparator. 650.00/2,500 
LM3302N 296-17223-5-ND Quad Differential Comparator. es) 40.30 
LMV339IDR 296-6611-1-ND Quad Low Voltage Comparato 96 oma 
LMV339IDR 296-661 1-2-ND Quad Low Voltage Comparato! 780.00/2,500 
LMV339IPWR 296-6612-1-ND Quad Low Voltage Comparato 96 fe et! 
LMV339IPWR 296-6612-2-ND Quad Low Voltage Comparatot 638.00/2,000 
TL331IDBVR 296-10168-1-ND Single Differential Comparator -50 40.30 
TL331IDBVR 296-10168-2-ND | Single Differential Comparato! 405.00/3,000 
TLC372CD 296-1327-5-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CDR 296-1327-1-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CDR 296-1327-2-ND Dual Differential Comparato: 877.50/2,500 
TLC372CP 296-1845-5-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CPWR 296-10309-1-ND —_| Dual Differential Comparato 81 68 54 
TLC372CPWR 296-10309-2-ND —_| Dual Differential Comparato! 718.00/2,000 
TLC3721D 296-10310-5-ND —_| Dual Differential Comparato 2901 75> 260) 
TLC372IP 296-1846-5-ND Dual Differential Comparato 290) 275) 60) 
TLC372MD 296-10311-5-ND _| Dual Differential Comparato 1.05 88 .70 
TLC372MDREP 296-22414-1-ND Dual Differential Comparato! 2.90 2.33 1.81 
TLC372MDREP 296-2241 4-2-ND Dual Differential Comparator... 4062.50/2,500 
TLC372QD 296-10312-5-ND Dual Differential Comparator... 93 e780 62) 
TLC372QDRG4 296-22049-1-ND Dual Differential Comparator. 93 78 «62 
TLC372QDRG4 296-22049-2-ND Dual Differential Comparato! 1007.50/2,500 
TLC374CN 296-10313-5-ND Quad Differential Comparator. 14-Dip 1.02 85 = .68 
TLC374CPWR 296-10314-1-ND Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 1.02 85 68 
TLC374CPWR 296-10314-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 904.00/2,000 
TLC3741D 296-10315-5-ND Quad Differential Comparator. 14-SOIGC 1.11 93.74 
TLC374IN 296-10316-5-ND Quad Differential Comparator. 14-Dip 1.11 93.74 
TLC374MD 296-10317-5-ND —_ Quad Differential Comparator. 14-SOIC 138 1.15 .92 


S 

INSTRUMENTS COMPAR, ORS 
aE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

General Purpose Comparators 

L293DNE 296-9518-5-ND Quad Half-H Drivers .16-Dip 1.93 1.54 1.16 
L293NE 296-9519-5-ND Quad Half-H Drivers 16-Dip 2.75 220 1.71 
LM139DG4 296-22032-5-ND Quad Differential Comparato: 4-SOIC 1.14 POUT ro) 
LM239AMDREP 296-22874-1-ND Quad Differential Comparato: 4-SOIC 1.08 ye 
LM239AMDREP 296-22874-2-ND Quad Differential Comparato: 4-SOIC 1170.00/2,500 
LM239DR 296-14590-1-ND Quad Differential Comparato: AT 38 = 26 
LM239DR 296-14590-2-ND Quad Differential Comparatoi 305.00/2,500 
LM293AD 296-9530-5-ND Dual Differential Comparator. 48 SG) By 
LM293D 296-9531-5-ND Dual Differential Comparator. fo 44 33 
LM293DR 296-12848-1-ND Dual Differential Comparator. 43 ee! 
LM293DR 296-12848-2-ND Dual Differential Comparator. 280.00/2,500 
LM293P 296-9532-5-ND Dual Differential Comparator. 43 Boon 24 
LM339AD 296-6604-5-ND Quad Differential Comparatoi AT 38 = 26 
LM339ADR 296-6604-1-ND Quad Differential Comparato! AT Be 5 
LM339ADR 296-6604-2-ND Quad Differential Comparatoi 305.00/2,500 
LM339AN 296-6605-5-ND Quad Differential Comparator. 42 a5 
LM339APWR 296-18454-1-ND Quad Differential Comparato: 50 40 30 
LM339APWR 296-18454-2-ND Quad Differential Comparato: 280.00/2,000 
LM339D 296-1013-5-ND Quad Differential Comparatoi 43 35 24 
LM339DR 296-1013-1-ND Quad Differential Comparatoi 43 ee! 
LM339DR 296-1013-2-ND Quad Differential Comparator. 280.00/2,500 
LM339DBR 296-6606-1-ND Quad Differential Comparatoi 45 se 2 
LM339DBR 296-6606-2-ND Quad Differential Comparato: 252.00/2,000 
LM339N 296-1393-5-ND Quad Differential Comparato: 45 tof 25) 
LM339PWR 296-6607-1-ND Quad Diff. Comparator, A Grade. AT 38 .26 
LM339PWR 296-6607-2-ND Quad Diff. Comparator, A Grade. 4-TSSOP 260.00/2,000 
LM393AD 296-6608-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-SOIC 45 ES ano) 
LM393ADGKR 296-16807-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade -MSOP 50 40.30 
LM393ADGKR 296-16807-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 337.50/2,500 
LM393ADR 296-14605-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade................ 8-SOIC 45 Bh 225) 


TLV7211AIDBVR 296-21866-1-ND — /CMOS Comparator... OT-23-5 1.20 1.00 80 
TLV7211AIDBVR 296-21866-2-ND — |CMOS Comparato 1560.00/3,000 
TLV7211AIDCKR 296-21867-1-ND — |CMOS Comparato 1.20 1.00 .80 
TLV7211AIDCKR 296-21867-2-ND _| CMOS Comparato 1560.00/3,000 
TLV7211AIDR 296-21868-1-ND — |CMOS Comparato 1.20 1.00 .80 
TLV7211AIDR 296-21868-2-ND  |CMOS Comparato 1300.00/2,500 
TLV7211IDBVR 296-21869-1-ND — |CMOS Comparato 90 75 60 
TLV7211IDBVR 296-21869-2-ND  |CMOS Comparato 1170.00/3,000 
TLV7211IDCKR 296-21870-1-ND _| CMOS Comparato 90 hy Asith 
TLV7211IDCKR 296-21870-2-ND — |CMOS Comparato 1170.00/3,000 
TLV7211IDR 296-21871-1-ND — |CMOS Comparato 90 we 1G 
TLV7211IDR 296-21871-2-ND — |CMOS Comparato 975.00/2,500 
TLV7256IDDUR 296-21872-1-ND Dual Comparator. 78 Gly ie 
TLV7256IDDUR 296-21872-2-ND Dual Comparator. 1014.00/3,000 
High Speed Comparators 
LM139DR 296-6614-1-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 1.20 1.00 .80 
LM139DR 296-6614-2-ND Quad GP Differential Comparato! 14-SOIC 1300.00/2,500 
LM193DR 296-6615-1-ND Dual GP Differential Comparator 84 63 48 
LM193DR 296-6615-2-ND Dual GP Differential Comparator 682.50/2,500 
LM211D 296-6616-5-ND Differential Comparator with Strobs 44 f000 nei 
(Continued) 
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INSTRUMENTS 
T.1. Digi-Key = Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 125100 Part No. Part No. Description Pkg. ft _-35 100 
LM211DR 296-14589-1-ND | Differential Comparator with Strobe. A436 27 TLC3702IPW 296-10301-5-ND —_ | Dual Voltage Comparator is7un ono 
LM211DR 296-14589-2-ND —_| Differential Comparator with Strobe. 297.50/2,500 TLC3702MD 296-12188-5-ND —_| Dual Voltage Comparator 1.02 85 68 
LM211MDREP 296-22162-1-ND Differential Comparator with Strobe. 1.256 1008 275. TLC3702MDREP 296-18142-1-ND | Dual Voltage Comparator 2.35 1.88 1.41 
LM211MDREP 296-22162-2-ND Differential Comparator with Strobe. 1600.00/2,500 TLC3702MDREP 296-18142-2-ND Dual Voltage Comparator 3007.50/2,500 
LM211P 296-6617-5-ND Differential Comparator with Strobe. 55 A433 TLC3702QDRQ1 296-18903-1-ND —_| Dual Voltage Comparator 93 78 62 
LM2110D 296-9520-5-ND Differential Comparator with Strobe. 92 169; 52 TLC3702QDRQ1 296-18903-2-ND | Dual Voltage Comparator 1007.50/2,500 
LM211QDREP 296-18099-1-ND Differential Comparator with Strobe. 81 68 54 TLC3704CD 296-10302-5-ND Quad Voltage Comparato! 1.05 EBB TO) 
LM211QDREP 296-18099-2-ND Differential Comparator with Strobe. 877.50/2,500 TLC3704CN 296-10303-5-ND Quad Voltage Comparato! 1.05 88 70 
LM211QDRQ1 296-17493-1-ND Differential Comparator with Strobe. hs} 63 50 TLC3704CNS 296-10304-5-ND Quad Voltage Comparato! 1.05 88 70 
LM211QDRQ1 296-17493-2-ND Differential Comparator with Strobe. 812.50/2,500 TLC3704CNSR 296-10304-1-ND Quad Voltage Comparato! 1.05 88 70 
LM239ADR 296-6618-1-ND Quad GP Differential Comparator. 42 13425) TLC3704CNSR 296-10304-2-ND Quad Voltage Comparato! 932.00/2,000 
LM239ADR 296-6618-2-ND Quad GP Differential Comparator. 280.00/2,500 TLC3704CPWR 296-10305-1-ND Quad Voltage Comparato! 1.05 88 70 
LM239AMPWREP 296-21228-1-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 90 15.60) TLC3704CPWR 296-10305-2-ND Quad Voltage Comparator. 932.00/2,000 
LM239AMPWREP 296-21228-2-ND Quad GP Differential Comparator. 798.00/2,000 TLC37041D 296-1843-5-ND Quad Voltage Comparator. 117 98 78 
LM239AQDREP 296-18100-1-ND Quad GP Differential Comparator. ipa] ese TLC37041N 296-10306-5-ND Quad Voltage Comparator alee 98 78 
LM239AQDREP 296-18100-2-ND | Quad GP Differential Comparator. 7202.50/2,500 TLC3704IPW 296-10307-5-ND | Quad Voltage Comparato! Li 28 78 
LM239D 296-6620-5-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 60 48 36 TLC3704MD 296-10308-5-ND | Quad Voltage Comparato 1.38 41.15 92 
LM239N 296-6621-5-ND Quad GP Differential Comparator. 60 48 36 TLC3704QDRQ1 296-17830-1-ND | Quad Voltage Comparato 1.23 1.03 82 
LM239PWR 296-15084-1-ND | Quad GP Differential Comparator. 48 36.27 TLC3704QDRQ1 296-17830-2-ND —_| Quad Voltage Comparator... 1332.50/2,500 
LM239PWR 296-15084-2-ND _| Quad GP Differential Comparator. 320.00/2,000 TLV2702ID 296-12503-5-ND | Nanopower Op Amp and 
LM306D 296-9533-5-ND | Differential Comparator with Strobe. 729 1.08 86 Push-Pull Comparator 215 1.72 1.29 
LM306P 296-1387-5-ND —_| Differential Comparator with Strobe. 1.29 1.08 86 TLV2702IDGK 296-13370-5-ND Nanapower Op ae Bs Gee tes 
LM311D 296-1388-5-ND Differential C itor with Strobe. AT 38.26 i 2 e ¢ 
e -4- pater aa eae ee TLV3011AIDBVT 296-16745-1-ND Nanopower 1.8V Comparator. 6 2513 7028 
LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobe. AT 38 = 26 
i -2-| i i i TLV3011AIDBVT 296-16745-2-ND | Nanopower 1.8V Comparator. -23-6 297.50/250 
LM311DR 296-1388-2-ND Differential Comparator with Strobe. 305.00/2,500 TLV3014 AIDCKT 996-17117-1-ND N 1Bv ti SC70-6 213 170 1.28 
LM311P 296-1389-5-ND | Differential Comparator with Strobe. ml fh 2a ele fd Doo a A el ae oO ie ; ; 
LM311PWR 996-13719-1-ND | Di : F TLV3011AIDCKT 296-17117-2-ND _| Nanopower 1.8V Comparator. C70-6 297.50/250 
~ -1- ifferential Comparator with Strobe. 50 40 =.30 
& fon i Cj i TLV3011AMDBVREP =| 296-22429-1-ND Nanopower 1.8V Comparator. 430 3.44 2.68 
LM311PWR 296-13719-2-ND Differential Comparator with Strobe. 280.00/2,000 
uy ‘ied f 5 TLV3011AMDBVREP =| 296-22429-2-ND Nanopower 1.8V Comparator. 7221 .00/3,000 
TL712CD 296-6629-5-ND Differential Comparator. iketh slay ep TLV3012AIDBVT 596-16830-1-ND 18V.C tor with Voltage Ret 2413. 170 1.28 
TL712CP 296-6630-5-ND Differential Comparator. 138 115 92 TLV012AIDBVT cceeonn | (AEN Compan Or: with Voltage ine! : : ; 
- - - - -2-| .8V, Comparator with Voltage Ref. 297.50/250 
anrtaCD poe ea omg) High Speed Differential Comparator. pO Sime Se TLV3012AIDCKT 296-17118-1-ND___|1.8V, Comparator with Voltage Ref 243 1.70 1.28 
TL714CP 296-6632-5-ND High Speed Differential Comparator. 270 216 1.68 TLV3012AIDCKT 396-17118-2-ND TV. C = = 7 ; 
a a z an = -2-| .8V, Comparator with Voltage Ref. 297.50/250 
TL3016CD 296-1793-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 TLV3401IDBVR 96-13376-1-ND | Nanopower Open Drain Output 
TL30161D 296-1794-5-ND _|Ultra-Fast LP Precision Comparator. 220 176 1.32 Colnatatat ice ag 8 
TL3016IPW. 296-13615-5-ND | Ultra-Fast LP Precision Comparator. 220 1.76 1.32 TLV3401IDBVR 296-13376-2-ND — |Nanopower Open Drain Output 
TL3116CD 296-6626-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator........8-SOIC 2.00 1.60 1.20 Comparator. 2496.00/3,000 
TL3116CPWR 296-6627-1-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 = Aa = 
TL3116CPWR 296-6627-2-ND _| Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2080.00/2,000 TEveagH IDR pecaolo alah cms Nanopower Open Drain Output 
71311610 296-6628-5-ND __| Ultra-Fast LP Precision Comparator 2.20 1.76 | 1.32 Comparator ; ee 
TLV3501AIDBVT 296-18248-1-ND__|4.5nS R/R HS Comparator 3712.97 2.31 menue pec aaabeiiciemm | 2 Coewrer Open Drain Output 9080.00/2.600 
TLV3501AIDBVT 296-18248-2-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 548.75/250 TLV3401 IP 296-12042-5-ND ‘ 
TLV3502AID 296-18301-5-ND 4.5nS R/R HS Comparator.................- 495 3.96 3.08 Comparator... 1.63 130 .98 
Low Power Comparators TLV3402IP 296-12043-5-ND Dual Open Drain Output Comparator . 2.25 1.80 1.35 
LMV331IDBVR 296-6633-1-ND | Single GP Low Voltage Comparator... 48 «37.8 TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND | Dual Nanopower Comparator. 2.25 1.80 1.35 
LMV331IDBVR 296-6633-2-ND | Single GP Low Voltage Comparator. 471.00/3,000 TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND —_/ Dual Nanopower Comparator. 2880.00/2,500 
LMV331IDCKR 296-6634-1-ND —_| Single GP Low Voltage Comparator. 48 37/1 2 TLV3402IDR 296-10709-1-ND —_| Dual Nanopower Comparator. 2.25 1.80 1.35 
LMV331IDCKR 296-6634-2-ND —_| Single GP Low Voltage Comparator. 471.00/3,000 TLV3402IDR 296-10709-2-ND_|Dual Nanopower Comparator. 2880.00/2,500 
LMV393IDDUR 296-17028-1-ND Dual Low Voltage Comparator 10) 60 45 TLV34041N 296-12044-5-ND Quad Open Drain Output Comparator 2.59 2.07 1.61 
LMV393IDDUR 296-17028-2-ND | Dual Low Voltage Comparator . 780.00/3,000 TLV3492AMDREP 296-23064-1-ND SCoanee, Push/Pull Output ie. 33a. 588 
LMV393IDGKR 296-13993-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 88 66 50 . : 3 
LMV393IDGKR 296-13993-2-ND —_| Dual GP Low Voltage Comparator 715.00/2,500 TLV3492AMDREP 296-23064-2-ND | 1.8V Nanopower, Push/Pull Output 
LMV393IDR 296-6635-1-ND —_| Dual GP Low Voltage Comparator 80 60. 45 Comparator... 5827.50/2,500 
LMV3931DR 296-6635-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 650.00/2,500 Lee pees ael ND gone ae igh peed Comparator a8 ai 20 
sobs oes - -1- Jn igh Speed Comparator. : u . 
Te ee Pee Se Oi Oual GP Low Voltage Comparator eB Ob ed TLV3502AIDCNT 296-18147-2-ND _|4.5nS R/R High Speed Comparator. 814.75/250 
LMV393IPWR 296-6636-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 586.00/2,000 TLV3701CDBVT 96-13377-1-ND N Push-Pull 
LP211D 296-9573-5-ND Differential Comparator...... 102) Gs aa : gs Omsitce us H u ace ag 
LP2901D 296-9574-5-ND | Quad Differential Comparator. 114 95 76 utput Gomparator : 3 : 
LP2901IDRQ1 296-20931-1-ND —_| Quad Differential Comparator. 134 112 89 TLV3701CDBVT 296-13377-2-ND TTT RRR ae ne 
LP2901IDRQ1 RIseheN eet) Quad Differential Comparator. 1447.50/2,500 TLV37011D 296-12608-5-ND | Nanopower Push-Pull 3 
LP2901N 296-9575-5-ND Quad Differential Comparator. 114 95 76 ‘Output Comparato SOIC 1.63 130 98 
LP311D 296-9576-5-ND Differential Comparator. 114 95 76 TLV3701IDBVT 996-13378-1-ND Nananower Praha z ; 
LP311DR 296-14608-1-ND —_| Differential Comparator. 1.14 195) 276) P 991 
4 . Output Comparator SOT-23-5 1.75 1.40 1.05 
LP311DR 296-14608-2-ND Differential Comparator. 1235.00/2,500 
- 7 TLV3701IDBVT 296-13378-2-ND Nanopower Push-Pull 
LP311P 296-9577-5-ND Differential Comparator. 1.14 ce Gs Output Comparator 245.00/250 
LP339D 296-9578-5-ND Quad Differential Comparato! 60 A584 * ey P Pi f i 
i f TLV3701IP 296-13379-5-ND Nanopower Push-Pull 
LP339DR 296-14609-1-ND Quad Differential Comparator. 50 40 30 
LP339DR 296-14609-2-ND | Quad Differential Comparat 335.00/2,500 Output Comparator es 
ad rieren tial OM palalor. Medes TLV3701QDBVREP | 296-22430-1-ND —_| Nanopower Push-Pull Output 
LP339N 296-9579-5-ND Quad Differential Comparator. boa! Le 8 Comparator. 220 1.76 1.32 
TLC339CD 296-10281-5-ND | Quad Differential Comparator. lm ce a2 7 =r ahs = = = 
TLC339CN 996-12312-5-ND —_| Quad Differential Comparator. 1419374 TLVS701QDBVREP Baez 0t Dmg) Nanopower Push-Pull Qutput 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND | Quad Differential Comparator Tee) | siysziongvnc: [pee e EPROM Nacomeares Push: Bil Output 378 0 OO 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND | Quad Differential Comparator 984.00/2,000 Comparator 475 140 1.05 
TLC3391D 296-1324-5-ND Quad Differential Comparator. 1.20 1.00 .80 TLV3701QDBVRQ1 296-16957-2-ND —_| Nanopower Push-Pull Output i i ¥ 
TLC339IDR 296-1324-1-ND Quad Differential Comparator. 1.20 1.00 .80 Comparator... 2688.00/3,000 
TLC339IDR 296-1324-2-ND Quad Differential Comparator. 1300.00/2,500 TLV3702ID 296-12609-5-ND _| Dual N Push-Pull 
TLC3391N 296-10283-5-ND | Quad Differential Comparator 120° 100 80 Outbit Comparator... 905 ar 198 
TLC339MN 296-10284-5-ND Quad Differential Comparator. 1:25) 1:00!) 275) TLV3702IP 296-13380-5-ND Dual Nanopower Pu 
TLC352IPW 296-17476-5-ND Dual Differential Comparator. i] 93.74 Output Comparator... 225 180 1.35 
TLC374CD 296-1328-5-ND Quad Differential Comparator. 1.02 85 = 68 TLV3702IDGK 296-12610-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 
TLC374CDR 296-1328-1-ND Quad Differential Comparator. 1.02 85 68 Output Comparator... 2.25 1.80 1.35 
TLC374CDR 296-1328-2-ND Quad Differential Comparator. 1105.00/2,500 TLV37020DRQ1 296-16958-1-ND Nanopower Push-Pull Output 
TLC393CD 296-1329-5-ND Dual Voltage Comparato: J 1630s 50) Comparato! 238 1.90 1.43 
TLC393CDR 296-1329-1-ND Dual Voltage Comparato: ut) 63 50 TLV3702QDRQ1 296-16958-2-ND Nanopower P\ 
TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparato: 812.50/2,500 Comparator. 3040.00/2,500 
TLC393CP 296-1849-5-ND Dual Voltage Comparato: oi) 63 50 TLV3704IDR 296-12287-1-ND Quad Nanopower Push-Pull 
TLC393CPWR 296-10318-1-ND Dual Voltage Comparato: a5) 63 50 Comparator. 259 2.07 1.61 
TLC393CPWR 296-10318-2-ND Dual Voltage Comparato: 666.00/2,000 TLV3704IDR 296-12287-2-ND Quad Nanopower Push-Pull 
TLC3931D 296-1330-5-ND Dual Voltage Comparato: 84 10 56) Comparator. 14-SOIC 3622.50/2,50! 
TLC393IDR 296-1330-1-ND Dual Voltage Comparatoi 84 70 56 TLV37041N 296-12611-5-ND Quad Nanopower Push-Pull Comparator...14-Dip 2.59 2.07 1.61 
TLC3931DR 296-1330-2-ND Dual Voltage Comparato 910.00/2,500 TLV3704IPW 296-12400-5-ND | Quad Nanopower Push-Pull 
TLC393IP 296-10320-5-ND Dual Voltage Comparato: 84 70 56 Comparator. vw 14-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
TLC393IPWR 296-10321-1-ND —_| Dual Voltage Comparato 84 70 56 Low Voltage Comparators 
TLC393IPWR 296-10321-2-ND | Dual Voltage Comparator 744.00/2,000 TLC352CD 296-1839-5-ND _| Dual Differential Comparator. 102 85 «68 
TLC393QDRQ1 296-17501-1-ND — | Dual Voltage Comparatoi 90 ieee) TLC352CP 296-10285-5-ND —_| Dual Differential Comparato: 1.02 85 68 
TLC393QDRQ1 296-17501-2-ND Dual Voltage Comparato: 975.00/2,500 TLC352ID 296-10286-5-ND Dual Differential Comparato! 1.11 93 74 
TLC3702CD 296-1325-5-ND Dual Voltage Comparato: 18 265) 252) TLC3521P 296-10287-5-ND Dual Differential Comparato 1.11 93 74 
TLC3702CDR 296-1325-1-ND Dual Voltage Comparato: 718 Ailey 2 TLC354CD 296-10292-5-ND Quad Differential Comparator. stl 98 78 
TLC3702CDR 296-1325-2-ND__| Dual Voltage Comparator 845.00/2,500 TLCS54CN 296-10293-5-ND | Quad Differential Comparator. T1798 78 
TLC3702CP 296-1841-5-ND Dual Voltage Comparato: 18 tk TLC354CPW 296-10294-5-ND Quad Differential Comparator. 117 98 78 
TLC3702ID 296-1326-5-ND Dual Voltage Comparato: 87 JE TLC3541D 296-10295-5-ND Quad Differential Comparator. 38) 1alS) 292) 
TLC3702IDR 296-1326-1-ND Dual Voltage Comparato: 87 TS keh TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND Differential Comparato 15 163) 250) 
TLC3702IDR 296-1326-2-ND Dual Voltage Comparato: 942.50/2,500 TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND _| Differential Comparato! 975.00/3,000 
TLC3702IP 296-10300-5-ND _| Dual Voltage Comparato 87.7358 (Continued) 
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INGTRUMENTS DigiGpReel COMPARATORS (Continued) 
Ul Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2352ID 296-10517-5-ND Dual Differential Comparator. 8-SOIC 1.90 1.52 1.14 
TLV2352IP 296-10518-5-ND Dual Differential Comparator. i 190) 52 a4 
TLV2352IPWR 296-10519-1-ND Dual Differential Comparator. OOD S20y alt! 
TLV2352IPWR 296-10519-2-ND Dual Differential Comparator. 1976.00/2,000 
TLV23541D 296-10520-5-ND Quad Differential Comparator. 2.68 215 1.67 
TLV23541N 296-10521-5-ND Quad Differential Comparator. BG Wale Ge 
TLV2354IPWR 296-10522-1-ND Quad Differential Comparator. 2.68 215 1.67 
TLV2354IPWR 296-10522-2-ND _| Quad Differential Comparator. 3034.00/2,000 


ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TL16C2550IRHB 296-21518-5-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
5.04 4.04 3.41 
TL16C2550PFB 296-18721-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16- Byte 
ad 5.32 426 3.60 
TL16C2550RHB 296-20708-5-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16- Byte 
FIFO 6.24 4.20 3.27 
TL16C2552FN 296-19881-5-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
aie 5.70 456 3.85 
TL16C25521FN 296-21967-5-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 
FIFO 44-PLCC 6.08 4.87 4.11 
TL16C2752FN 296-21988-5-ND 1.8V to ual A44-PLCC 6.66 5.33 4.50 
TL16C27521FN 296-21989-5-ND 1.8V to 5V Dual UART. 44-PLCC 7.04 564 4.76 
TL16CP754CIPM 296-23061-ND Quad UART with 64-Byte FIFO 64-LQFP 11.00 9.90 8.78 
TLI6CP754CPM 296-23062-ND Quad UART with 64-Byte FIFO 64-LQFP 10.68 9.62 8.53 
TLI6PC564BLVPZ 296-2651-ND PCMCIA UART.... QO-LQFP 10.16 915 8.12 
TL16PC564BPZ 296-6594-5-ND Single UART with 64-1 -Byte FIFO, 
PCMCIA Interface 9.83 8.85 7.85 
TL16PIR552PH 296-6595-5-ND Dual UART with 16-Byte FIFO, 
Selectable IR and 1284 Modes.............80-QFP 10.16 9.15 8.12 
USB 
TUSB1105RGTR 296-21921-1-ND —_| Advanced USB Transceiver 1.25 1.00 
TUSB1105RGTR 296-21921-2-ND | Advanced USB Transceiver 1920.00/3, 060. 
TUSB1105RTZR 296-21922-1-ND —_| Advanced USB Transceiver 25 OOo 
TUSB1105RTZR 296-21922-2-ND | Advanced USB Transceiver 1920.00/3,000 
TUSB1106PWR 296-21923-1-ND | Advanced USB Transceiver -16-TSSOP 1.25 1.00.75 
TUSB1106PWR 296-21923-2-ND | Advanced USB Transceiver .16-TSSOP 1300.00/2,000 
TUSB1106RGTR 296-21924-1-ND | Advanced USB Transceiver 125 OO mero 
TUSB1106RGTR 296-21924-2-ND | Advanced USB Transceiver 1920.00/3,000 
TUSB1106RTZR 296-21925-1-ND —_| Advanced USB Transceiver 1.25 1:00.75 
TUSB1106RTZR 296-21925-2-ND __| Advanced USB Transceiver 1920.00/3,000 
TUSB2036VF 296-11086-ND 2/3-Port USB Hub 245° 1197 1/53) 
TUSB2036VFG4 296-17784-ND 2/3-Port USB Hub 245 1.97 1.53 
TUSB2046BIRHBR 296-21926-1-ND 4-Port USB Hub... 2.88 231 1.80 
TUSB2046BIRHBR 296-21926-2-ND 4-Port USB Hub... 4839.00/3,000 
TUSB2046BIVFR 296-11087-1-ND | 4-Port USB Hub 2.88 2.31 1.80 
TUSB2046BIVFR 296-11087-2-ND | 4-Port USB Hu 1632.00/1,000 
TUSB2046BVF 296-11088-ND 4-Port USB Hub... 2.57 2.06 1.60 
TUSB2077APT 296-11089-ND 7-Port USB Hub... 439 351 2.73 
TUSB2136PM 296-11090-ND 2-Port USB Hub... 6.50 5.20 4.39 
TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND USB Streaming Controlle! 8.90 7.12 6.01 
TUSB3200CPAH 296-11091-ND USB Streaming Controller... 7.60 608 5.13 
TUSB3210PM 296-11092-ND Universal Serial Bus Controller 5.00 4.00 3.38 
TUSB3410IRHB 296-23092-5-ND USB-to-Serial Port Controle! 5.00 400 3.38 
TUSB3410IVF 296-16757-ND USB-to-Serial Port Controle! 5.00 400 3.38 
TUSB3410RHB 296-23093-5-ND USB-to-Serial Port Controller... 6.06 4.05 3.15 
TUSB3410UARTPDK =| 296-18080-ND Product Design Kit for TUSB3410. 101.00 -> - 
TUSB5052PZ 296-12525-ND 5-Port USB Hub Controller. 8.72 6.98 5.89 
TUSB6020PDK 296-23581-ND Evaluation Board for TUSB6020 NE! 203.00 -_ = 
TUSB6020ZQE 296-23173-ND USB 2.0 High Speed On-the-Go Dual 
Role Controller. 10.00 9.00 7.98 
TUSB6250PFC 296-19024-ND USB 2.0 High Speed Capable Function 
Controller. 5.60 448 3.78 
USB Transient Suppress ion 
SN65220DBVR 296-9694-1-ND Single USB Port Transient 
Suppressor SOT-23-6 92 1695 52) 
SN65220DBVR 296-9694-2-ND Single USB Port Transient 
Suppressor OT-23-6 897.00/3,000 
SN65220DBVT 296-2341-1-ND Single USB Po 
Suppressor SOT-23-6 ls) {eek eto) 
SN65220DBVT 296-2341-2-ND Single USB Port Transient 
Suppressor 93.75/250 
SN65220YZBT 296-17206-1-ND Single USB Po 
Suppressor 88 66 50 
SN65220YZBT 296-17206-2-ND Single USB Port Transient 
Suppressor ae 91.25/250 
SN75240P 296-6596-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. .99 83 = 66 
SN75240PWR 296-6596-1-ND Dual USB Port Transient Suppressor. 99 eek a 
SN75240PWR 296-6596-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor .. 878.00/2,000 
SN65240P 296-9695-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. .99 83 © 66 
SN65240PW 296-9696-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. 99 83.66 
SN65240PWR 296-9696-1-ND Dual USB Port Transient Suppressor. .99 83 = 66 
SN65240PWR 296-9696-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor... 8-TSSOP 878.00/2,000 
Video Decoder / Encoder 
TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-Line Adaptive Comb 
NTSC/PAL Digital Video Decoder........ 80-TQFP 17.18 16.03 14.89 
TVP5040CPFP 296-11802-ND 10-Bit Dual-Channel NTSC-PAL 
Digital Video Decoder ...80-TOFP 17.18 16.03 14.89 
TVP5145PFP 296-13021-5-ND Digital Video Decoder with 
Macrovision Detection ...80-TOFP 11.68 10.52 9.33 
TVP5146M2IPFP 296-23416-ND Single Chip Digital Video 
Decoder NEW!. .80-HTQFP 9.10 7.28 6.15 
TVP5146M2PFP 296-18306-ND Single Chip Digital Video Decoder......80-HTQFP 7.00 5.60 4.73 
TVP5146PFP 296-16649-ND Digital Video Decoder............. 80-TQFP 7.00 560 4.73 
TVP5147M1IPFP 296-23337-ND Single Chip Digital Video Decoder......80-HTQFP 8.20. 6.56 5.54 
TVP5147M1PFP 296-18307-ND Single Chip Digital Video Decoder......80-HTQFP 6.50 5.20 4.39 
TVP5147PFP 296-16763-ND Digital Video Decoder. 80-TQFP 6.50 5.20 4.39 
TVP5150AM1IPBSR 296-23025-1-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
Video Decoder ..-32-TOFP 7.50 6.00 5.07 
TVP5150AM1IPBSR 296-23025-2-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
Video Decoder --182-TQFP. 4688.00/1,000 


TVP5150AM1IZQCR 
TVP5150AM1IZQCR 


TVP5150AM1MPBSREP 


296-23026-1-ND 
296-23026-2-ND 
296-23446-1-ND 


Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
Video Decoder 
Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
Video Decoder 
Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
Video Decoder NEWI............. 


2=--32-TOFP 


8.00 640 5.40 
12400.00/2,500 


15.00 14.00 13.00 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Central Office CODEC 
TP3054BDW 296-10784-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law)...16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
TP3056BDW 296-10785-5-ND | PCM CODEC/Filter (A-law and u-law)....16-SOIC 2.86 2.29 1.78 
TP3056BN 296-10786-5-ND | PCM CODEC/Filter (A-law and u-law) 2.86 2.29 1.78 
TP3057ADW 296-10787-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 275 2.200 Ail 
TP3057AN 296-10788-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). 2x52 20 etal 
TP3057BDW 296-10789-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). Jal 2e) ALA 
TP3057BN 296-10790-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). gky aes) lal 
TP3064BN 296-10792-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law’ 20-Dip 2.75 220 1.71 
TP3067AN 296-10794-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). i 2x/ Spe 220 meet 
TP3067BDW 296-10795-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). ey APR aA 
TP3067BN 296-10796-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). 25220 emil 
TP13057BDW 296-10777-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 3.08 247 1.92 
TP13057BN 296-10778-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 3.08 247 1.92 
TP13064BDW 296-10779-5-ND — /PCM CODEC/Filtering System (u-law’ 3.08 247 1.92 
TP13067BN 296-10781-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law).............0... 20-Dip 3.08 247 1.92 
IrDA 
TIR10001IPWR 296-6574-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder 2.59 2.07 1.61 
TIR1000IPWR 296-6574-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2932.00/2,000 
TIR1000PSR 296-6572-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2.45 1.96 1.47 
TIR1000PSR 296-6572-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2548.00/2,000 
TIR1000PWR 296-6573-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2.45 1.96 1.47 
TIR1000PWR 296-6573-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2548.00/2,000 
Ring Controllers 
UCC2750DW 296-2602-5-ND Source Ringer Controller 12.41 11.18 9.91 
UCC2751D 296-2603-5-ND Single Line Ring Generator Controller... 5.29 423 3.29 
UCC2752D 296-2604-5-ND Resonant Ring Generator Controller 5.29 423 3.29 
UCC3750N 296-11454-5-ND Source Ringer Controller SuGi e825) 9 e782 
UCC3750DW 296-2605-5-ND Source Ringer Controller Qi1G) (825) 97.32 
UCC3751D 296-2606-5-ND Single Line Ring Generator Controller... 439 351 273 
UCC3751N 296-11455-5-ND Single Line Ring Generator Controllet AOOieso.0 lear) 
UCC3752D 296-2607-5-ND Resonant Ring Generator Controller ASO) ao.0 ll year: 
UCC3752N 296-11456-5-ND Resonant Ring Generator Controller OO) 98.51) near, 
SONET Transceivers 

SLK25011PZP 296-12281-ND OC-48 SONET/SDH Multirate 

Transceiver 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK2511AIPZP 296-16997-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver.....100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK2511BPZP 296-21543-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver.....100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK25111PZP. 296-13035-5-ND _|Sonet/SDH Multirate Transceiver... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK27011PZP 296-12543-ND 2.7Gbps SONET/SDH 

Multirate Transceiver .- 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK27211PZP 296-13036-5-ND —_| Sonet/SDH Multirate Transceiver 

with Enhanced Jitter Tolerance......100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 

UARTs 

TL16C450FN 296-10145-5-ND Async. Communication Element .. 44-PLCC 3.22 258 2.01 
TL16C451FN 296-10146-5-ND Async. Communication Element .. .68-PLCC 5.36 429 3.34 
TL16C452FN 296-10147-5-ND Dual Async. Communication Element ...68-PLCC 545 4.36 3.39 
TL16C550BPT 296-10152-ND Async. Communication Element........... 48-LOFP 5.98 4.79 4.04 
TL16C550CFN 296-10153-5-ND —_|Async. Communication Element .. 44-PLCC 4.28 3.42 2.66 
TLI6C550CIFN 296-10154-5-ND —_| Async. Communication Element 44-PLCC 4.70 377 2.93 
TL16C550CIPT 296-1786-5-ND Async. Communication Elemen -48-LQFP 4.07 3.26 2.54 
TL16C550CPFB 296-10156-ND Async. Communication Element .. -48-TOFP 3.65 2.92 2.27 
TL16C550CPT 296-1787-ND Async. Communication Element .. DOON 22227, 
TL16C550CPTR 296-1787-1-ND Async. Communication Element OOO eeT, 
TLIGC550CPTR 296-1787-2-ND Async. Communication Elemen 2066.00/1,000 
TL16C550DIPFB 296-21519-ND Async. Communication Element .. SIGR) AER) 24210) 
TL16C550DIPT 296-16981-ND Async. Communication Element .. RGR] AER) 72220) 
TL16C550DIRHB 296-17676-ND Async. Communication Element Sdn 2.82) 2.20 
TL16C550DPFB 296-18722-ND Async. Communication Elemen 3.11 2.49 1.94 
TL16C550DPT 296-21520-ND Async. Communication Elemen 3.11 249 1.94 
TL16C550DRHB 296-17677-ND Async. Communication Elemen 3.11 249 1.94 
TL16C552AFN 296-1788-5-ND Dual Async. Communication .. 7.60 6.08 5.13 
TL16C552AFNR 296-1788-1-ND Dual Async. Communication .. 7.60 6.08 5.13 
TL16C552AFNR 296-1788-2-ND Dual Async. Communication .. 1235.00/250 
TLI6C552AlFN 296-10159-5-ND Dual Async. Communication .. 7.98 639 5.39 
TL16C552APN 296-10160-ND Dual Async. Communication .. 7.04 564 4.76 
TLI6C554AFN 296-6587-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO. 8.55 7.70 6.83 
TLI6C554APN 296-6588-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO. 8.55 7.70 6.83 
TLIG6C5541FN 296-6589-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO. 9.81 8.84 7.84 
TL16C750FN 296-2647-5-ND 64-Byte FIFO UART... 760 608 5.13 
TL16C750FNR 296-23390-1-ND | Async. Communications 

Element NEW!.. 7.60 6.08 5.13 
TL16C750FNR 296-23390-2-ND —_| Async. Communications 

Element NEW!.. 2413.00/500 
TL16C7501PM 296-6591-ND Async. Communications Element. 742 5.94 5.01 
TL16C750PM 296-6592-5-ND Async. Communications Element. 7.04 564 4.76 
TL16C752BLPTREP 296-22406-1-ND 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LQFP 840 7.56 6.71 
TL16C752BLPTREP 296-22406-2-ND 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LQFP 6224.00/1,000 
TL16C752BPT 296-2648-ND 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LQFP 5.04 4.04 3.41 
TL16C752BTPTREP 296-18136-1-ND 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO......48-LQFP 8.06 645 5.45 
TL16C752BTPTREP 296-18136-2-ND 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO .......48-LQFP 5038.00/1,000 
TL16C754BFN 296-2650-5-ND Quad 64-Byte FIFO UART....... .68-PLCC 12.35 11.12 9.86 
TL16C754BPN 296-6593-5-ND Quad UART with 64-Byte FIFO. .80-LOFP 11.88 10.70 9.49 
TL16C25501PFB 296-21517-ND 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 

FIFO 6.70 456 3.85 


TVP5150AM1MPBSREP 
TVP5150AM1PBSR 
TVP5150AM1PBSR 


296-23446-2-ND 
296-17016-1-ND 
296-17016-2-ND 


Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 


Video Decoder NEWf............. -+-32-TOFP 
Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 

Video Decoder .-.-32-TQFP 
Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 

Video Decoder .---32-TOFP 


12350.00/1,000 
5.70 4.56 3.85 


3563.00/1,000 


(Continued) 
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Wolk Digi-Key Price Each 
DATA COMM ATIONS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND | 14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADC......48-TOFP 5897.00/250 
Digi-Key i Price Each ADSQ00E ADS900E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 with Internal Re 28-SSOP 7.10 5.68 4.80 
TVP5150AM1ZOC 296-17075-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM DEM-ADS9XXE 296-18427-ND Demo Board for A : — [152100 
Video Decoder 630 5.04 4.26 ADSQO1E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 8-SSOP 6.80 5.44 4.59 
TVP5150APBS 296-16650-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM ADS930E ‘ADS930E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 
Video Decoder 10.55 9.50 8.42 with Internal Ref... 5.18 414 3.22 
TVP5150APBSR 296-16846-1-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM ADS931E ADS931E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling AD 4.95 3.96 3.08 
Video Decoder 10.55 9.50 8.42 ADS1000A0IDBVT 296-20737-1-ND | 12-Bit ADC Low Power... 2.48 1.98 1.54 
TVP5150APBSR 296-16846-2-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM ADS1000A0IDBVT 296-20737-2-ND 12-Bit ADC Low Power 365.75/250 
Video Decoder 7818.00/1,000 ADST000ATIDBVT 296-20738-1-ND | 12-Bit ADC Low Powe 248 1.98 1.54 
TVP5150PBS 296-19303-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM ADS1000A1IDBVT 296-20738-2-ND | 12-Bit ADC Low Powe 365.75/250 
Video Decoder 32-TOFP 5.70 4.56 3.85 ADS1100A0IDBVT 296-12966-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP5154AIPNP 296-23153-ND 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM ADS1100A0|DBVT 296-12966-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
Video Decoder 128-TOFP 13.66 12.30 10.91 ADS1100A1|DBVT 296-14298-1-ND __| 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP5154APNPR 296-23027-1-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM ADS1100A1IDBVT 296-14298-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
Video Decoder 128-TOFP 11.66 10.50 9.31 ADS1100A2IDBVT 296-14299-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP5154APNPR 296-23027-2-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM ADS1100A2IDBVT 296-14299-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
Video Decoder 1 8645.00/1,000 ADS1100A3IDBVT 296-14300-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP5154PNP 296-19651-ND 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM ADS1100A3IDBVT 296-14300-2-ND __| 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
Video Decoder 128-TOFP 11.66 10.50 9.31 ADS1100A41DBVT 296-14301-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP5160PNP 296-17800-ND NTSC/PAL/SECAM Component 2x10-Bit ADS1100A4IDBVT 296-14301-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
Digital Video Decoder . 128-HTOFP 9.58 8.63 7.65 ADS1100A5IDBVT 296-14302-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
TVP6000CPFP 296-11094-ND NTSC/PAL Video Encoder . .80-TOFP 12.66 11.40 10.11 ADS1100A5|DBVT 296-14302-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
TVP7000PZP 296-18741-ND Triple 8/10-Bit, 150/110Msps, Video and ADS1100A6IDBVT 296-14303-1-ND __| 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 
Graphics Digitizer 100-TOFP 6.00 4.80 4.05 ADS1100A6IDBVT 296-14303-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 
TVP7001PZP 296-19616-ND Triple 8/10-Bit, 165/110Msps, Video/ ADS1100EVM 296-19903-ND Evaluation Module for ADS1100 50.00 — — 
Graphics Digitizer .. 100-HTOFP 9.50 7.60 6.42 ADS1110A0IDBVT 296-14461-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 4.84 3.87 3.01 
TVP7002PZP 296-22891-ND Triple 8/10-Bit, 165/110Msps, Video/ ADS1110A0IDBVT 296-14461-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Graphics Digitizer 100-HTOFP 9.58 8.63 7.65 ADS1110A1IDBVT 296-14462-1-ND _| 16-Bit ADC with Onboard Ref. 4.84 3.87 3.01 
TvP70025IPZP 296-23680-ND Triple 10-Bit, 90Msps, aphics ADS1110A1IDBVT 296-14462-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Digitizer NEW!.. w-100-HTOFP 9.58 8.63 7.65 ADS1110A2IDBVT 296-14463-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 4.84 3.87 3.01 
ADS1110A2IDBVT 296-14463-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
ADS1110A3IDBVT 296-14464-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 4.84 3.87 3.01 
ADS1110A3IDBVT 296-14464-2-ND _| 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
CONVERSION ADSTT10A4IDBVT _|296-14465-1-ND _ |16-Bit ADC with Onboard Ref. 484387 3.01 
Price Each ADS1110A4|DBVT 296-14465-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Description Pkg. 1 25 100 ADS1110A5IDBVT 296-14466-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 4.84 3.87 3.01 
AMC1203BDUB 296-23139-5-ND 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated ADS1110A5IDBVT 296-14466-2-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref.. 715.00/250 
Delta-Sigma Modulator... 790 632 5.34 ADS1110A6IDBVT 296-14467-1-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref.. 484 3.87 3.01 
AMC1203DUB 296-23140-5-ND | 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated ADS1110A6IDBVT 296-14467-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Delta-Sigma Modulator.......e-sccsesesne 670 536 4.53 ADS1110A7IDBVT 296-14468-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 4.84 3.87 3.01 
AMC1210IRHAT 296-19667-1-ND | Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta- ADS1110A7IDBVT 296-14468-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 
Sigma Modulator... eceseeneA40-QFN 3.94 3.15 2.45 ADS1110EVM 296-18356-ND Evaluation Module for ADS1110 50.00 — — 
AMC1210IRHAT 296-19667-2-ND | Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta- ADS1112IDGST 296-15334-1-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
Sigma Modulator 40-QFN 582.00/250 Reference 5.90 4.72 3.99 
AMC7820EVM 296-13540-ND Evaluation Module — 10100 — — ADS1112IDGST 296-15334-2-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
AMC7820Y/250 296-12621-1-ND Analog Monitoring/Control Circuit -48-TOFP 830 6.64 5.61 Reference 958.75/250 
AMC7820Y/250 296-12621-2-ND _| Analog Monitoring/Control Circuit .......48-TOFP 1348.75/250 ADS1112IDRCT 296-15761-1-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
‘AMC7823EVM 296-20819-ND Evaluation Module for AMC782 Sam — — Reference ... 5.90 4.72 3.99 
AMC7823IRTAT 296-18680-1-ND | Analog Monitoring/Control Circuit 16.13 15.05 13.98 ADS1112IDRCT 296-15761-2-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
AMC7823IRTAT 296-18680-2-ND _| Analog Monitoring/Control Circuit 3426.50/250 Reference 958.75/250 
-to-Diait ADS11741PAPT 296-22951-1-ND —_| Quad, Simultaneous Sampling, 
Analog-to-Digital Converters 16-Bit ADC... ..64HTOFP 16.43 15.33 14.24 
ADS61B23IRHBT 296-23095-1-ND | 12-Bit, 80Msps ADC . 29.25 27.30 25.35 ADS1174IPAPT 296-22951-2-ND | Quad, Simultaneous Sampling 
ADS61B23IRHBT 296-23095-2-ND | 12-Bit, 80Msps ADC .. 6215.75/250 16-Bit ADC...  .64-HTOFP 3490.25/250 
ADS62C15IRGCT 296-23088-1-ND | 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 58.35 54.46 50.57 ADS1178IPAPT 296-22952-1-ND | Octal, Simultaneous Sampling 
ADS62C15IRGCT 296-23088-2-ND | 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 12399.50/250 16-Bit ADC : G4-HTOFP 26.33 2457 20.82 
ADS62P15IRGCT 296-22892-1-ND | 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 27.98 26.11 24.25 ADSTIVEIPAPT SE SS = - - - 
ADS62P15IRGCT 296-22892-2-ND | 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 5944.75/250 16-Bit ADC... bi 7 64-HTOFP 5594.00/250 
ADS62P22IRGCT 296-23161-1-ND | 2-Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 2715 25.34 23.53 ADS1201U ADS1201U-ND High Dynamic Range Modulator 4141 1028 9.12 
ADS62P22IRGCT 296-23161-2-ND | 2-Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 5769.50/250 ADS1202EVM 996-18357-ND Evaluation Module for ADS1202 SMR ee ee 
ADS62P23IRGCT 296-23162-1-ND | 2-Channel, 12-Bit, 80Msps ADC 30.08 28.07 26.07 ADS12021PWT 296-14064-1-ND _|1-Bit, 1OMHz Delta-Sigma 
ADS62P23IRGCT 296-23162-2-ND | 2-Channel, 12-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN 6391 .00/250 Modulator. ROE ee 
ADS62P24IRGCT 296-23163-1-ND | 2-Channel, 12-Bit, 105Msps ADC.........64-VOFN 51.75 48.30 44.85 4064-24 Bi _ 
ADSG2P24IRGCT |296-23163-2-ND | 2-Channel, 12-Bit, 105Msps ADC ..... 64-VOFN __10997.00/250 epsteew crac) | 5 ON2 Dalta-Slama 8-TSSOP 993.75/250 
ADS62P25IRGCT 296-23164-1-ND | 2-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC.........64-VOFN 61.88 57.75 53.63 ADS12031PWT 296-17152-1-ND _|1-Bit, 1MH7 Delta-Sigma 
ADS62P25IRGCT 296-23164-2-ND | 2-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC........ 64-VOFN 13148.50/250 Modulator sTssoP 600 — — 
ADS62P42IRGCT 296-23135-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN 52.50 49.00 45.50 ADS12031IPWT 296-17152-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
ADS62P42IRGCT 296-23135-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN 11156.25/250 Modulator. 8-TSSOP 975.00/250 
ADS62P43IRGCT 296-23136-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN 56.25 52.50 48.75 ADS1203IRGTT 296-17908-1-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator...16-OFN 6.00. =—  — 
ADS62P431IRGCT 296-23136-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN 11953.25/250 ADS12031RGTT 296-17908-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator .....16-QFN 975.00/250 
ADS62P44IRGCT 296-23137-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC.........64-VOFN 92.25 86.10 79.95 ADS1204IRHBT 296-17187-1-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
ADS62P44IRGCT 296-23137-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC........ 64-VOFN 19603.25/250 Modulator on 4241 11.18 9.91 
ADS62P45IRGCT 296-23138-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC.........64-VOFN 110.25 102.90 95.55 ADS1204IRHBT 296-17187-2-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
ADS62P45IRGCT 296-23138-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC........ 64-VOFN 23428.25/250 Modulator es . 2374.75/250 
ADSS74JP ADSS574JP-ND 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS AD! 28-Dip 3015 = — — ADS1205IRGET 296-18193-1-ND — | Two 16-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- 
ADSS574KP ADS574KP-ND 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC........28-Dip 34.95 — — Sigma Modulator... . . 870 696 5.88 
ADS774JP ADS774JP-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.......28-Dip 34.28 = — — — ADS1205IRGET 296-18193-2-ND | Two 16-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- 
ADS774JU ADS774JU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.......28-Dip 2738 — — Sigma Modulator. ..24-QFN 1413.75/250 
ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.......28-Dip 32.85 — — ADS1208IPW. 296-17889-5-ND _| 2nd-Order Delta-Sigma Modulator.....16-TSSOP__5.90 4.72 3.99 
ADS774KP ADS774KP-ND. 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.......28-Dip 39.75 = = ADS1210P ADS1210P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 19.35 18.06 16.77 
ADS774KU ADS774KU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC ...28-SOIC 32.85 _— _— ADS1210U ADS1210U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 18.38 17.15 15.93 
ADS800U ADS800U-ND 12-Bit, 40MHz Sampling ADC... .28-SOIC 46.28 — _— ADS1211E ADS1211E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADSB801U ‘ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC 28-SOIC 1883. — — 4-Channel Input Mux... 19.80 18.48 17.16 
ADS802U ADS802U-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC 28-SOIC 18.90 — — ADS1211P ADS1211P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS803E ADS803E-ND 12-Bit, 5MHz Sampling ADC. 28-SSOP 1233 — — 4-Channel Input Mux... 20.85 19.46 18.07 
ADS804E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC 28-SSOP 15.33 = - ADS1211U ADS1211U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS805E ADS805E-ND 12-Bit, 20MHz Sampling ADC 28-SSOP 16.49 - = 4-Channel Input Mux... 19.80 18.48 17.16 
ADS807E ‘ADS807E-ND 12-Bit, 53MHz ADC....... 28-SSOP 1695  — — ADS1212P ADS1212P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 17.49 15.75 13.97 
DEM-ADS807E 296-18423-ND Evaluation Fixture for ADS807E — 203.00 — — ADS1212U ADS1212U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 16.66 15.00 13.30 
ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND | 12-Bit, 70Msps Sampling ADC. 48-TOFP 3218 — — ADS1213E ADS1213E-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADSB808Y/250 ADS808Y/250TR-ND | 12-Bit, 70Msps Sampling ADC. .48-TOFP 6837.25/250 4-Channel Input Mux... 17.25 16.10 14.95 
ADS809Y/250 ADS809Y/250CT-ND | 12-Bit, 80Msps Sampling ADC. -48-TOFP 41.18 = = ADS1213P ADS1213P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADSB809Y/250 ADS809Y/250TR-ND | 12-Bit, 80Msps Sampling ADC. 48-TOFP 8749.75/250 4-Channel Input Mux... 18.15 16.94 15.73 
ADS820U ADS820U-ND 10-Bit, 20MHz Sampling ADC .28-SOIC 11.25 — — ADS1213U ADS1213U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS821U ADS821U-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC. .28-SOIG 1958 — — 4-Channel Input Mux... 17.25 16.10 14.95 
ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC. 28-SSOP 875 — — ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 9.16 8.25 7.32 
ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, (OMHz Sampling ADC 28-SSOP_ 13.99 = — ~— — ADS1216Y/250 ‘ADS1216Y/2507R-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1753.25/250 
DEM-ADS823E 296-18424-ND Evaluation Fixture for ADS823E — 1200 — — ADS1217EVM 296-19904-ND Evaluation Module for ADS1217 — 101.00 — — 
ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 4OMHz ADC 28-SSOP 875 — — ADS1217|PFBT 296-12967-1-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC......48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 60MHz ADC 28-SSOP 1399 — — ADS1217IPFBT 296-12967-2-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC.......48-TOFP 1753.25/250 
ADS828E ADS828E-ND 10-Bit, 75MHz ADC 28-SSOP 1449 — — ADS1218EVM 296-13536-ND Evaluation Module for ADS1218 — 1000 — — 
ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 60MHz ADC. 20-QSOP_ 5.50 4.40 3.72 ADS1218Y/250 ‘ADS1218Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND | 8-Bit, (OMHz ADC. 20-QS0P 8525.00/2,500 ADS1218Y/250 ADS1218Y/250TR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TQFP 1753.25/250 
DEM-ADS830E 296-18425-ND Demo Board for ADS830E. — 15209 ADS1222IPWT 296-17321-1-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux.........14-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
ADS831E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC...... 20-QSOP 6.30 5.04 4.26 ADS1222IPWT 296-17321-2-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux.........14-TSSOP 1056.25/250 
ADS850-EVM 296-12198-ND Evaluation Module for ADS850 152.00 - = ADS1224EVM 296-16984-ND Evaluation Module for ADS1224 50.00 - - 
ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND _| 14-Bit, 10Msps Self-Calibrating 775 — — (Continued) 
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ADS12241PWT 296-16923-1-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ‘ADS52031PFB 296-13446-ND  |3.3V, 10-Bit, Dual 40Msps 
Differential Input Mux. 7.20 5.76 4.86 Low Power ADC.... .48-TQFP 16.08 14.48 12.84 
ADS12241PWT 296-16923-2-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ADS5204IPFB 296-13447-ND |3.3V, 10-Bit, Dual 40Msps 
Differential Input Mux. 1170.00/250 Low Power ADC with PGA 48-TQFP 16.58 15.47 14.37 
ADS12251RGVT 296-19857-1-ND | 24-Bit ADC with 1-Ch. D ADS5220PFBT 296-16927-1-ND _|12-Bit, 40Msps ADC 16.32 15.24 14.15 
Internal Oscillator ... 6.10 4.88 4.12 ‘ADS5220PFBT 296-16927-2-ND | 12-Bit, 40Msps ADC 3468.00/250 
ADS12251RGVT 296-19857-2-ND >EBRADG with 1h. Diff. Input and eae ADS5221 PFBT 296-17557-1-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 23.09 21.55 20.01 
nternal Oscillator ... : ADS5221 PFBT 296-17557-2-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 4905.50/250 
ADS1226IRGVT 296-19858-1-ND eT EAD wee oh. Atay oR eS ADS5231IPAG 296-21529-ND Dual, 12-Bit, 40Msps, 3.3V ADC 17.63 16.45 15.28 
d lee ; ; : ADS52321PAG 296-19657-ND Dual, 12-Bit, 65Msps ADC . 24.00 22.40 20.80 
ADS1226IRGVT 296-19858-2-ND | 24-Bit ADC with 2-Ch. D - 
interna Oscar. 105625/260 | Apssodcevam ——_-|296-20805-ND _|Evaltaton Module for ADSS2AGHM2..”- 20800 
ADS12301PW 296-23180-5-ND | Precision 20-Bit ADC 500 4.00 3.38 feed i f or ; 
i ADS52401PAP 296-17632-ND 12-Bit, 40Msps, 4-Channel ADC.........64-HTQFP 30.00 28.00 26.00 
ADS12321PW 296718580-5:ND) 1) 24-Bit ADC Converter aan O2e Be ADS5242IPAP 296-18643-ND | 12-Bit. 65Msps, 4-Channel ADC .......64-HTOFP 45.00 42.00 39.00 
BUSIZSCREE ogee gg) valuation Module for ADS1232 5000 ee eee ees ADS5270EVM 296-17408-ND __| Evaluation Module for ADS5270..... Soy = = 
ADS12341PW 296-18673-5-ND | 24-Bit ADC Converter. 8-TSSOP 9.00 7.20 6.08 pO ROUGE AITO OE LT eveieiesintevisne u 
ADS1240E ‘ADS1240E-ND 24-Bit, Delta-Sigma A D4-S80P 760 608 513 ADS52701PFP 296-17091-ND {2-Bit, 40Msps, 8-Channel ADG.......80-HTQFP 66.00 61.60 57.20 
5 Sa : ADS5271EVM 296-17409-ND Evaluation Module for ADS5271 — 203100) = 
ADS1241E ‘ADS1241E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 28-SSOP 840 6.72 567 Aon BE SAEABAAD) TOBE SIMGRE’R ChARELADC Hay CHE COL 
ADS1241MEVM 296-18358-ND Evaluation Module for ADS1241M — 50.00 — — Areas pone aanchinl 49 pice Mane. BChANREFADG "BO-HTGRD MeSloaiera OMA 
ADS1242IPWT ADS1242IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 6-TSSOP 8.00 6.40 5.40 ABSEOTaIBED Peeing SER ed Cape eae Rea ae i a 
ADS1242IPWT ADS1242IPWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 6-TSSOP 1300.00/250 27 18606" 12-Bit, 70Msps, 8-Channe 80- 50_169.40 197. 
ADS12431IPWT ADS12431PWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC O-TSSOP 870 6.96 5.88 ADS»27/ RFP 206; ESO IND 10-Bit, BSMsps, Channel ADe <SO-HTORP ain) 80 iD 
ADS12431PWT ADS{243IPWITR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 0-TSSOP 1413.75/250 -23032- -Bit, 50Msps, 8-Channel - 80- , : : 
ADSIOANEVA PORESSE AMMA Evalustion Module for ADS D4 See SIeS SS ADS5281IRGCT 296-23307-1-ND | 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC ......64-VOFN 72.00 67.20 62.40 
ADS1244IDGST 296-14003-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC 650 5.20 4.39 ADS5281IRGCT 296-23307-2-ND | 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC 64-VOFN 15300.00/250 
ADS1244|DGST 296-14003-2-ND 24-Bit, Low Power ADC 1056.25/250 ADS5282IRGCT 296-23308-1-ND 12-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VQFN 82.28 76.79 71.31 
ADS12451DGST 296-15742-1-ND _|24-Bit, Low Power ADC 6.90 5.52 4.66 ADS5282IRGCT 296-23308-2-ND | 12-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VOFN 17483.50/250 
ADS1245|DGST 296-15742-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC 1121.25/250 ADS5287IRGCT 296-23339-1-ND 10-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VOFN 48.00 44.80 41.60 
ADS1250U ADS1250U-ND 20-Bit, 25kHz ADC, DSP Interface. 41.58 10.43 9.25 ADS5287IRGCT 296-23339-2-ND 10-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VQFN 10200.00/250 
ADS1251U ADS1251U-ND | 24-Bit, 20Msps, Low Power ADC. 8SOIC 933 840 7.45 ADS54101PFB 296-13448-ND 12-Bit, 80Msps CommsADC™ ADC.....48-TOFP 28.50 26.60 24.70 
ADS1252EVM 296-19906-ND Evaluation Module for ADS1252... Ci} = = ADS5411 IPUY 296-19394-ND 11-Bit, 105Msps ADC .52-HTQFP 38.25 35.70 33.15, 
ADS1252U ADS1252U-ND _| 24-Bit, 40kHz ADC 9.35 8.42 7.47 ADS54131PHP 296-18365-ND | Single 12-Bit, 65Msps IF Sampling 
ADS1253E/2K5 296-13060-1-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 1146 10.05 8.92 a .48-HTQFP 23.25 21.70 20.15 
ADS1253E/2K5 296-13060-2-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 20352.50/2,500 ADS5413-11IPHP 296-16972-ND 11-Bit, 65Msps, High IF Sampling 
ADS1254E ADS1254E-ND 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 1116 10.05 8.92 ADC... 48-TOFP 22.13 20.65 19.18 
ADS1254E/2K5 ADS1254E/2K5CT-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC. 1116 10.05 8.92 ADS5421Y/T ADS5421Y/TCT-ND | 14-Bit, 40MHz, LP AD 64-LOFP 30230 — — 
ADS1254E/2K5 ADS1254E/2KSTR-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 20352.50/2,500 ADS5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND |14-Bit, 40MHz, LP ADC 64-LOFP 6422.75/250 
ADS1255|IDBT 296-15743-1-ND 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC 11.91 10.73 9.51 ADS5422Y/250 ADS5422Y/250CT-ND | 14-Bit, Sampling ADC . 64-LOFP 45.68 = =. 
ADS1255|DBT 296-15743-2-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC 2279.00/250 ADS5422V/250 ADS5422V/250TR-ND | 14-Bit, Sampling ADC. 64-LOFP 9706.00/250 
ADS1256EVM 296-18360-ND Evaluation Module for ADS1256 50100 ADS5423EVM 296-17998-ND Evaluation Board for ADS5423/2: — 11225) 
abet oeeIne Feo ae LEAD Sau {ot Nose Oe eae eo ADS54231PJY 296-17802-ND 14-Bit, 80Msps ADC .52-HTQFP 60.00 56.00 52.00 
i )-2-| -Bit, Low Noise x r 
7 ‘ADS5423MPJYEP 296-22611-ND 14-Bit, 80Msps ADC -52-HTQFP 114.00 106.40 98.80 
ADS1258IRTCT 296-18674-1-ND 24-Bit, 16-Channel, AD! 14.58 13.13 11.64 ADS5424EVM 296-20806-ND Evaluation Nbdills (on AneedoA _— 101.00 = = 
TENG Peo eet PaaS La ere Paracel ADS5424IPJY 296-17758-ND 14-Bit, 105Msps ADC . .52-HTQFP 84.00 78.40 72.80 
-18361- p Scr ADS54331PJY 296-19665-ND 14-Bit, 80Msps ADC .52-HTQFP 72.00 67.20 62.40 
ADS1271EVM-PDK | 296-18362-ND _| Evaluation Module for ADS1271-PD mo = = ADSE440EVM Pa CCCTRIME Evalustion Module foc ADSEAI0 BOSC 
ADS1271 BPW 296-21722-5-ND _|24-Bit, Wide Bandwidth ADC 13.16 11.85 10.51 = 
sad : ADS54401PFP 296-19395-ND 13-Bit, 210Msps ADC . : 63.00 58.80 54.60 
ADS12711PW 296-17513-5-ND | 24-Bit, Wide Bandwidth ADC 9.83 8.85 7.85 ADS5440MPFPEP 296-20672-ND 13-Bit, 210Msps ADC. /80-HTQFP 126.00 117.60 109.20 
ADS1274IPAPT aac dg Cua Simultaneous Sampling, Se Wahoo Ave ADS5444EVM 296-19374-ND | Evaluation Module for ADS5444 305(00 ne 
nsia7APART PET OM Cad Simul pa H : y ADS5444|PFP 296-19536-ND 13-Bit, 250Msps ADC. : 88.50 82.60 76.70 
OEREADCL ampiing, AERTS ADS5444MPFPEP 296-20673-ND 13-Bit, 250Msps ADC . .80-HTOFP 177.00 165.20 153.40 
errrcere = : : ADS54631PFP 296-21323-ND 72-Bit, 500Msps ADC. “B0-HTQFP 187.50 175.00 162.50 
ADS1278IRAPT po ccaa g) Octal, Simultaneous Sampling, Aaa as sa aiag ADS5474IPEP 296-22004-ND | 14-Bit. 400Msps ADC . “BO-HTOFP 225.00 210.00 195.00 
ROT ORRER f : : : ADS5500EVM 296-18366-ND Evaluation Module for ADS5500 — 203100 
ADS eTSIRDEr PAGERS At oC nunaeals Sampling, cern anaE ADS55001PAP 296-16924-ND | 14-Bit, 125Msps ADC. “64-HTOFP 73.50 68.60 63.70 
ADS1281IPWR 296-22915-1-ND__|High Resolution ADC 43.13 40.25 37.38 peels ee ee ens ee esate fae ae ae 
5 oe - = | | -Bit, sps F - 64-1 : } . 
aa Pee e eGR Hon Recolstion ADE RE 66.54 toe | apsssi7ingzt 296-22953-1-ND | 11-Bit. 200Msps ADC. B-OFN 46.58 43.47 40.37 
ADS1286P ‘ADS1286P-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADI Betis, ADS5517IRGZT 296-22953-2-ND | 11-Bit, 200Msps ADC. 8-QFN 9897.25/250 
ADS1286PA ADS1286PA-ND 42-Bit, 200kHz Unipol ADC....... 7.22 a ADS5520EVM 296-20807-ND Evaluation Module for ADS5520 152.00 = = 
ADS1286U ADS1286U-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 5.32 ey = ADS5520IPAP 296-17702-ND 12-Bit, 125Msps ADC............ 41.25 38.50 35.75 
ADS1286UA ADS1286UA-ND 72-Bit, 200kHz Unipol ADC... 5.90 a ADS5521EVM 296-20808-ND Evaluation Module for ADS5521 203.00 - - 
ADS1601EVM 996-17825-ND Evaluation Board for ADS1601. 203.00 = = ADS55211PAP 296-17934-ND 12-Bit, 105Msps ADC tastiest 34.50 32.20 29.90 
ADS1601IPFBT 296-17631-1-ND 16-Bit, 1.25Msps ADC 91.38 19.95 18.53 ADS5522EVM 296-20809-ND Evaluation Module for ADS5522 ............. eee 203.00 _ _ 
ADS1602EVM 296-20804-ND Evaluation Module for ADS1601/02. — 203100) = ADS55221PAP 296-17826-ND 12-Bit, 80Msps ADC ... 25.05 23.38 21.71 
ADS1602IPFBT 296-17890-1-ND _|16-Bit, 2.5Msps ADC .... -48-TOFP 20.63 19.25 17.88 ADSS55251RGZT 296-20739-1-ND _| 12-Bit, 170Msps ADC . 52.50 49.00 45.50 
ADS1602IPFBT 296-17890-2-ND | 16-Bit, 2.5Msps ADC..... 48-TOFP 4382.75/250 ADSS5251RGZT 296-20739-2-ND | 12-Bit, 170Msps ADC. 11156.25/250 
ADS1605EVM 296-18363-ND Evaluation Module for ADS160: S20 = = ADS55271RGZT 296-21362-1-ND | 12-Bit, 210Msps ADC . 70.88 66.15 61.43 
ADS16051PAPT 296-14643-1-ND | 16-Bit, SMsps ADC 24.68 23.03 21.39 ADS55271RGZT 296-21362-2-ND | 12-Bit, 210Msps ADC. 15061.00/250 
ADS1605IPAPT 296-14643-2-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 5243.50/250 ADS5541EVM 296-20810-ND Evaluation Module for ADS5541 203/00) =" — 
ADS1606EVM 296-16735-ND Evaluation Module For ADS160 1521008 = ADS5541IPAP 296-17999-ND 14-Bit, 105Msps ADC 61.50 57.40 53.30 
ADS1606IPAPT 296-15759-1-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 25.58 23.87 22.17 ADS5542EVM 296-20811-ND Evaluation Module for ADS5542 20300 — 
ADS1606IPAPT 296-15759-2-ND | 16-Bit, SMsps ADC 5434.75/250 ADS55421PAP 296-17852-ND 14-Bit, 80Msps ADG ......... 37.50 35.00 32.50 
ADS16101PAPT 296-19656-1-ND | 16-Bit, 10Msps ADC . .64-TOFP 32.93 30.73 28.54 ADS5545EVM 296-19452-ND Evaluation Module for ADS5545 30500). ae 
ADS16101PAPT 296-19656-2-ND | 16-Bit, 10Msps ADC . -64-TOFP 6996.50/250 ADS55451RGZT 296-20740-1-ND  |14-Bit, 170Msps ADC . 93.75 87.50 81.25 
ADS1625EVM 296-18364-ND Evaluation Module for ADS1625 152.00 —_ —_— ADS5545IRGZT 996-20740-2-ND 14-Bit, 170Msps ADC . 49922.00/250 
ADS1625IPAPT 296-15209-1-ND | 18-Bit, 1.25Msps ADC .. 24.68 23.03 21.39 ADS5546EVM 296-20812-ND Evaluation Module for ADS5546 305.00 a 
ADS1625IPAPT 296-15209-2-ND | 18-Bit, 1.25Msps ADC .. 5243.50/250 ADS5546IRGZT 296-20632-1-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR 
Sree, RM, ine i ie (BM an 2 sos an Ree) 
-15877-5- -Bit, 1.25Msps ADC....... : 5 : ADSS5546IRGZT 296-20632-2-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR 
ADS2806-EVM 296-19907-ND _| Evaluation Module for ADS2806 ia = LVDS/CMOS Output... aRRAGHR 
ADS2806Y/250 ADS2806V/250CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC... th ——— "08134 7 _ ———— 
ADS2806Y/250 ADS2806V/250TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 4494.50/250 AD SeaaeM pee SND Pall aM kOe 80-HTOFP poene 42.00 39.00 
ADS2807-EVM 296-19908-ND Evaluation Module for ADS280 {0100) = — gavel Sau Anh # ait ' ; ; 
: 4 ADSS560IRGZT 296-23418-1-ND | 16-Bit, 40Msps ADC NEW! 48-QFN 43.35 40.46 37.57 
ADS2807Y/1K5 ADS2807V/1KSCT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 27.08) Earth = 7 
ADS2807Y/1K5 ADS2807V/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 33438,00/1,500 ADSSSOOIRGZT eoG soe omam| '6-Bit, 40Msps ADC NEW Sees 
a Sa at oe —Ss ADS5562IRGZT 296-23419-1-ND _|16-Bit, 80Msps ADC NEW! 8-QFN 72.53 67.69 62.86 
ADSE1OIIPEB pone 18V Analog Supply. 10-Bit, 65Meps, : ADS5562IRGZT 296-23419-2-ND —|16-Bit, 80Msps ADC NEW! 8-OFN 15411.50/250 
‘ADE with 1ngstiel Hetareios BH TEs «ash ADS6122IRHBT 296-22701-1-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 2-QFN 18.00 16.80 15.60 
ADS5103EVM 296-13539-ND _| Evaluation Module for ADS5103 ne = = ADS6122IRHBT 296-22701-2-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 2-QFN 3825.00/250 
ADS51031PFB 296-13063-ND 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 40Msps : ADS6123IRHBT 296-22702-1-ND | 12-Bit, 80Msps ADC 2-QFN 24.75 23.10 21.45 
‘ADC. with Internal Reference... 941 848 7.52 ADS6123IRHBT 296-22702-2-ND _|12-Bit, 80Msps ADC 2-QFN 5259.50/250 
“ND 18: Bi ADS61241RHBT 296-22703-1-ND | 12-Bit, 105Msps ADC. 2-OFN 3413 31.85 29.58 
Apee Tonal pass CES UN Og ® Channel 10-it, 40Msps, 1.80 aca RROD | ADSB124IRHAT 296-22703-2-ND | 12-Bit, 105Msps ADC. 7251.50/250 
ADS5120CZHK 296-19272-ND 8-Channel, 10-Bit 4 : : ADS6125EVM 296-23159-ND Evaluation Module for ADS6125 ..— 305.00 - = 
i 257-BGA 58.28 54.39 50.51 ADS6125IRHBT 296-22704-1-ND | 12-Bit, 125Msps ADC . 2-QFN 41.25 38.50 35.75 
ADS5121IGHK 296-15074-ND ADS6125IRHBT 296-22704-2-ND _|12-Bit, 125Msps ADC . 2-QFN 8765.75/250 
257-BGA 58.28 54.39 50.51 ADS6142IRHBT 296-22737-1-ND | 14-Bit, 65Msps ADC with DDR 
ADS51211ZHK 296-19273-ND LVDS/CMOS Output. 27.98 26.11 24.25 
957-BGA 58.28 54.39 50.51 ADS6142IRHBT 296-22737-2-ND 14-Bit, 65Msps ADC with DDR 
ADS5122CGHK 296-15075-ND LVDS/CMOS Output. 5944.75/250 
257-BGA 64.28 59.99 55.71 ADS6143IRHBT 296-22021-1-ND  |14-Bit, 80Msps ADC with DDR 
ADS5122CZHK 296-19274-ND LVDS/CMOS Output 861 7.76 6.88 
257-BGA 69.15 64.54 59.93 (Continued) 
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ADS6143IRHBT 296-22021-2-ND | 14-Bit, 80Msps ADC with DDR ADS7817EVM 296-19912-ND Evaluation Module for ADS7817.... ——— 
LVDS/CMOS Output..... 7968.75/250 ADS7817U ADS7817U-ND | 12-Bit, Differential Input 
ADS6145IRHBT 296-22022-1-ND ‘4-BH, 125Maps ADC with DDR ener Micropower, Sampling ADG oe 
utput.... : : : ADS7817UB ADS7817UB-ND | 12-Bit, Differential Input 
ADS6145IRHBT 296-22022-2-ND | 14-Bit, 125Msps ADC with DDR MMlcropcwer Sanipting ADC NY de 
LVDS/CMOS Output SELLS EESIZ5D ADS7817UC ADS7817UC-ND  |12-Bit, Differential Input ; 
ADS62221RGZT 296-22664-1-ND | Dual Channel, 12-Bit, 65Msps AD 27.15 25.34 23.53 Micropower Sampling ADC Rey ee 
ADS6222IRGZT 296-22664-2-ND | Dual Channel, 12-Bit, 65Msps AD\ 5769.50/250 ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, 500kH? ADC («2 LSB) a) 
ADS6242IRGZT 296-22005-1-ND | Dual Channel, 14-Bit, 65Msps AD! 52.50 49.00 45.50 ADS7B1BE R50 See ETAT 10-Ri S0OKHIe ADG 2? LP HY cereals 
ADS6242IRGZT 296-22005-2-ND | Dual Channel, 14-Bit, 65Msps AD 11156.25/250 Aare aEaioao FER SPIDM 1o-BIt ROOMS ADC (e reel ARN 
ADS6243IRGZT 296-22006-1-ND —_| Dual Channel, 14-Bit, 80Msps ADC... 56.25 52.50 48.75 peceteataey a ETRND tae aah a a EA m= 
ADS62431RGZT 296-22006-2-ND [Dual Channel, 14-Bit, 80Msps ADC... 17953.25/250 H Bit, SOOkHz ADC (+ ; 
ADS6422IRGCT 296-22080-1-ND | Quad Channel, 12-Bit, 65Msps ADC. 51.60 48.16 44.72 ADS7818EVM 296-19913-ND Evaluation Module for ADS7818 0 
ADS6422IRGCT 296-22080-2-ND | Quad Channel, 12-Bit, 65Msps ADC. 10965.00/250 ADS7818P ADS7818P-ND 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB) 200 aa 
ADS64231RGCT 296-22081-1-ND | Quad Channel, 12-Bit, 80Msps ADC. 71.40 66.64 61.88 ADS7818PB ADS7818PB-ND | 12-Bit, S00kHz ADC (+1 LSB) 100 a 
ADS64231RGCT 296-22081-2-ND | Quad Channel, 12-Bit, 80Msps ADC. 15172.50/250 ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 
ADS64241RGCT 296-22082-1-ND | Quad Channel, 12-Bit, 105Msps ADC... 93.15 86.94 80.73 Sampling ADC... Sut 
ADS6424IRGCT 296-22082-2-ND | Quad Channel, 12-Bit, 105Msps ADC. 19794.50/250 ADS7822E/250 ADS7822ETR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 
ADS64251RGCT 296-21696-1-ND  |4-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC 64-QFN 111.38 103.95 96.53 Sampling ADC... 552.00/250 
ADS6425IRGCT 296-21696-2-ND |4-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC 64-QFN 23667.25/250 ADS7822EB/250 ADS7822EBCT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 
ADS6442IRGCT 296-21942-1-ND _|4-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-QFN 99.75 93.10 86.45 Sampling ADC... AO7se tes 
ADS64421RGCT 296-21942-2-ND | 4-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-OFN 21197.00/250 ADS7822EB/250 ADS7822EBTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 
ADS6443IRGCT 296-21943-1-ND  |4-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-QFN 106.88 99.75 92.63 Sampling ADC ... 601.75/250 
ADS6443IRGCT 296-21943-2-ND  |4-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-QFN 22711.00/250 7 Bi 7 
ADS6444IRGCT 296-21944-1-ND | 4-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 166.05 15498 i4ag1 | ADS7B22EC/250 te singe Ag) = 
ADS6444IRGCT 296-21944-2-ND __|4-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 35285.75/250 ADS78226C/250 ADS7@29ECTR-ND |12-Bit. 2.7V, Micr : 
ADSG445IRGCT 296-21945-(-ND _|4-Channel, 14-Bit, 125WIsps ADC 19845 185.22 171.59 Sampling ADC. maT 
ADS64451RGCT 296-21945-2-ND | 4-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC... 64-QFN 42170.75/250 ADS7822EVM 96-18367-ND Evaluation Module for ADS7822 SOOM eee 
ADS72291RSAT 296-23664-1-ND | Low Power, 12-Bit, 1Msps : : 
ADC NEW!. 16-QFN 5.10 4.08 3.45 ADS7822P ADS7822P-ND 12-Bit, 2.7V, Micropower 
ADS7229IRSAT 296-23664-2-ND | Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC NEW!..16-QFN 828.75/250 Sampling ADC ... So = 
ADS7230IRSAT 296-23665-1-ND  |Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC with 2-to-1 ADS7822U ADS7822U-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 
Input Mux NEW! 550 4.40 3.72 Sampling ADC ... as 
ADS7230IRSAT 296-23665-2-ND Low Power, 12-Bit, ADS7822UB ADS7822UB-ND 12-Bit, 2.7V, Micropower 
Input Mux NEW! 893.75/250 Sampling AD! Se 
ADS7279IRSAT 296-23666-1-ND _|Low Power, 14-Bit, iMsps ADC NEW!.16-QFN 9.30 7.44 6.28 ADS7822UC ‘ADS7822UC-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 
ADS72791RSAT 296-23666-2-ND | Low Power, 14-Bi Sampling ADC af SOIC C7 
ADC NEW!. 1511.25/250 ADS7823-28EVM 296-18368-ND | Evaluation Module for ADS7823-28 .— 5000 
ADS7800JP ADS7800JP-ND | 12-Bit, 308 Sampling ADC HB = = ADS7823E/250 ADS7823E/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 6.30 5.04 4.26 
ADS7800JU ADS7800JU-ND | 12-Bit, 30S Sampling ADC 4508) — ADS7823E/250 ADS7823E/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 1023.75/250 
ADS7800KP ADS7800KP-ND __|12-Bit, 3 Sampling ADC Gy SS ADS7823EB/250 ‘ADS7823EB/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 750 6.00 5.07 
‘ADS7800KU ADS7800KU-ND | 12-Bit, 3S Sampling ADC 5415 — ADS7823EB/250 ADS7823EB/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 1218.75/250 
ADS7804P ADS7804P-ND 12-Bit, 10S Sampling CMOS AD 2243 — ADS7824P ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC Vw = = 
ADS7804PB ADS7804PB-ND | 12-Bit, 10'S Sampling CMOS AD\ PRY ADS7824PB ADS7824PB-ND —_| 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. ae — — 
ADS7804U ADS7804U-ND 12-Bit, 10S Sampling CMOS AD\ 2008 ADS7824U ADS7824U-ND. 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 1965 — — 
ADS TB04UE US ieNST END) 12-Bit, 10uS Sampling CMOS AD! ae) ADS7824UB ADS7824UB-ND__|12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 21.68 =—  — 
prea ea FOB iecaa (nc CMR AD ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. 458 — — 
4 Bit, i ADS7825U ADS7825U-ND | 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 4330 = 
AS een 2b 1a9t0 NO seal ie Srolig cue 40 ADS7825UB ADS7825UB-ND | 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC Gy 
iSsslo bowtie Sram Gs A soca _ man are ——— 
erence SUED LF 12-it Sampling CMOS ADC ADS7826IDRBT 296-15316-2-ND | 10-Bit. 2.7V; Sampling ADC... 465.50/250 
‘ ae eee ADS7827EVM 296-18370-ND Evaluation Module for ADS7827 50100) — 
ADS7807P ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADG MDSTaTIRRET Pe ENN oct 9 OV, Sonpinn ADG aes sg Ae 
ADS7807PB ADS7807PB-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 7827 SEES Bit, 2.7V, Sampling ADC. : : ro 
Rs _BSmivas_ es Sms Noemie! Bee ea aaa go At 
ADS7807UB ADS7807UB-ND _|LP 16-Bit Sampling CMOS ADC -12402-1- Bit, 8-Ch. Sampling pon 16° : ; ; 
‘ADS 7208 ADS7808U-ND | 12-Bit 108 Sampling CMOS AD ADS7828E/250 296-12402-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC.... 16-TSSOP 1202.50/250 
ADS7808UB ADS7808UB-ND 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADI ADS7828EB/250 296-12756-1-ND 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC....16-TSSOP 8.80 7.04 5.94 
ADS7809EVM 296-17703-ND Evaluation Module for ADS7809 ... = = ADS7828EB/250 296-12756-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC.... 16-TSSOP 1430.00/250 
ADS7809U ADS7809U-ND _| 16-Bit, 10 Sampling CMOS ADC... 31.88 29.75 27.63 ADS7829EVM 296-18371-ND__| Evaluation Module for ADS7829 50100 ees 
‘ADS7809UB ‘ADS7809UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 42.72 39.88 37.03 ADS78291BDRBT 296-15245-1-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC... 484 387 3.01 
ADS7810U ADS7810U-ND —_| 12-Bit, 800kHz Sampling CMOS AD i = ADS7829|BDRBT 296-15245-2-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 715.00/250 
ADS7811U ADS7811U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling ADC . He ADS7829IDRBT 296-15246-1-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS AD\ 371 297 231 
ADS7812P ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 160 — = ADS7829|BDRBT 296-15246-2-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC... 548.75/250 
ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 1770 — = ADS78301PWT 296-16680-1-ND | 8-Bit, 8-Channel ADG... 3.49 279 2.47 
ADS7813P ‘ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 3360 — 3 — ADS78301PWT 296-16680-2-ND _|8-Bit, 8-Channel ADC... -16-TSSOP 515.50/250 
ADS7813U ADS7813U-ND _/LP Serial 16-Bit Sampling ADC : 3195 — — ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND |12-Bit, S00kHz LP Sampling AD 8MSOP 640 — — 
pect lee AED ‘Bit, pote Sampling CMOS ADC....28-SOIG 31.95 — — ADS7834EB/250 ADS7834EBTR-ND |12-Bit, S00kHz LP Sampling AD 8-MSOP 1040.00/250 
4 -Bit, High Speed Micropower ADS7834EVM 296-19914-ND Evaluation Module for ADS7834 — (50100) == 
ORES SORTASE a — CS ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
d -Bit, High Speed Micropower ADC, +2LSB 10 
Sampling ADC ..... 678.25/250 q Bi 7 F 
ADS7816EB/250 ADS7816EBCT-ND |12-Bit, High Speed Micropower ADS 7355/2560 pos Tes ELAND ae ree Bipolar Sampling ea aan 
Sampling ADC... 5.45 = = 1 iL. . 
ADS7816EB/250 ADS781GEBTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
Sampling ADC ... eta oiz50 ADS7835EB/250 ADS7835EBTR-ND on aaen lar Samplin tee 
ADS7616EC/250 ADS7816ECCT-ND | 12-Bit, 200kHz Micropower ane sien ping “eemnenpae 
Sampling ADC..... 5.42 a i : 
ADS7816EC/250 ADS7816ECTR-ND 12.Bit High Speed Micropower ADS7835EVM 296-18372-ND Evaluation Module for ADS7835.... 50.00 _ _ 
Sampling ADC 880.75/250 ADS7841E ADS7841E-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 5.36 429 3.34 
ADS7816EVM 296-19911-ND Evaluation Module for ADS781 50.00 = = ADS7841EB ADS7841EB-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 5.70 456 3.85 
ADS7816P ‘ADS7816P-ND 72-Bit, High Speed Micropower ADS7841P ADS7841P-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 5.04 4.04 3.41 
Sampling ADC ... Mien) ao ee ADS7841PB ADS7841PB-ND __|12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 5.98 4.79 4.04 
ADS7816PB ADS7816PB-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7842E ADS7842E-ND 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 620 496 419 
Sampling ADC..... 50) ADS7842EB ADS7842EB-ND — |12-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 740 5.92 5.00 
ADS7816PC ADS7816PC-ND 12-Bit, High Speed Micropower ADS7843E ADS7843E-ND 4-Wire Touch Screen Controller. S165) 21920 2:27, 
Sampling ADC..... 504 — ADS7844E ADS7844E-ND 42-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 552 442 3.73 
ADS7816U ‘ADS7616U-ND 72-Bit, High Speed Micropower ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-NO _|12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 8555.00/2,500 
Sampling ADC .... ACG Se ADS7844EB ADS7844EB-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 6.66 533 4.50 
ADS7816UB ADS7816UB-ND tee ie Micropower is ADS7844E/2K5 ADS7844EBTR-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 10322.50/2,500 
om ; eae ADS7844N ADS7844N-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 552 442 3.73 
ADS7816UC ADS7816UC-ND SS aianne Micropower na ADS7844NB ADS7844NB-ND i2.8it a-channel 200k ADC. 6.66 5.33 4.50 
= — — ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller. 8.40 6.72 5.67 
ADS7817E/250 ADS7817ECT-NO | 12-Bit, Differential Inpu - 
teas * " ae ADS7846E ADS7846E-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 439 351 2.73 
ADs7et7Ebs0 AIST RETR SBI Donate nae ADB nnnreie S-MS0P eee ADS78461GQCR 296-14470-1-ND —|4-Wire Touch Screen Controller........48-VFBGA 5.36 4.29 3.34 
iMicropower, Sampling ADC 8-MSOP 715.00/250 ADS78461GQCR 296-14470-2-ND | 4-Wire Touch Screen Controllet......... 48-VFBGA 7497.50/2,500 
ADS7817EB/250 ADS7817EBCT-ND |12-Bit, 200kH7 Differential ; ADS7846IRGVT 296-15076-1-ND | 4-Wire Touch Screen Controller. 6-OFN 4.82 3.86 3.00 
Micropower, Sampling ADC -8-MSOP 5.10 = ADS7846IRGVT 296-15076-2-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 6-QFN 711.50/250 
ADS7817EB/250 ADS7817EBTR-ND |12-Bit, Differential Input ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller.........16-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
Micropower, Sampling ADC............:- 8-MSOP 828.75/250 ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Outpu 
ADS7817EC/250 ADS7817ECCT-ND | 12-Bit, 200kHz Differential ADC, #2LSB.. .-32-TOFP (750 
Micropower, Sampling ADC......cs..-- 8MSOP 570 — — ADS7852Y/250 ADS7852YTR-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817EC/250 ADS7817ECTR-ND | 12-Bit, Differential Input ADC, +2LSB.. = 32-TOFP 1218.75/250 
Micropower, Sampling ADC. .8-MSOP 926.25/250 (Continued) 
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ADS7852YB/250 ADS7852YBCT-ND |8-Channel, 12-Bit, Parallel Output ‘ADS8320E/250 ADS8320ECT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower 
890 — — Serial ADC, +2LSB 903 813 7.21 
ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower 
‘ 1446.25/250 Serial ADC, +2LSB 1727.75/250 
ADS7861E ADS7861E-ND Dual 12-Bit, 500kHz Simult. ADS8320EB/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower 
Sampling Serial ADC... a Serial ADC, +1LSB 10.21 9.20 8.16 
ADS7861EB ADS7861EB-ND — | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower 
ADS7861EVM 296-19915-ND Evaltion Module ‘or ADS7861 60.00 ee Se oe peor eee 
-19915- — 80. == ADS8320EVM 296-19916-ND _| Evaluation Module for ADS8320 ........os.0 a = = 
ADS7861IBRHBT 296-19570-1-ND | Dual 500kHz, 12-Bit AD - - 7 acai {OOK Rick 
4 ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 9.50 855 7.59 
eet ae aa cali pus ee a a 5 a 689.50/250 ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 8-MSOP 1817.00/250 
= tel os ual iZ, 12-Bil i st = et Bi i i 
ane nel IBS PaCS TPOMIOMI Dual SOOKHE 12-88 AD Lcaenu ADS8321EB/250 ADS8G21EBCT-ND ]16-Bit, 100k Bipolar ADC 8-MSOP 10.75 968 858 
ADS REDYiO80 RARE AV AIDIMM Duc | so-Bh Sood Sinalt ADS8321EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 2056.00/250 
f Sampling Parallel ADC. 23LSB ao-TorP ee ADS8321EVM 296-18377-ND Evaluation Module for ADS8321 50.00 — — 
Ans7a62v/360 Aps7ae2vTA-ND  |Dual 12-Bk S00kH Simult, ADS8322EVM 296-19917-ND _| Evaluation Module for ADS8322 — {C00 
Sampling Parallel ADC. 22LSB aotaee Sn ADS8322Y/250CT ADS8322V/250CT-ND_| 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC. be = = 
ADS7862V8/250 ADS7B6DVECT-ND | Dual 12-Bit, SOOKHz Simult. ADS8322V/250TR ADS8322V/250TR-ND | 16-Bit, SOOKH2 Unipolar ADC. 2502.25/250 
Sampling Parallel ADC. =iLSB....... 3070p 1241 —  — ADS8322Y/2KCT ADS8322V/2KCT-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC.. he = = 
ADS7862YB/250 ADS7862YBTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. Apeeeoavtrons poe an Peete pa aie HZSSE. 00/200 
Sampling Parallel ADC, +1LSB........... 32-TOFP 2374.75/250 5 HIS Bit, B00kH2, microPower 
ADS7863IDBQ 296-23309-5-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. Simultaneous Sampling AD 1529 R ans 
Sampling ADC .24-QSOP 8.91 8.03 7.12 ADS8322YB/250 296-13772-2-ND 16-Bit, 500kHz, microPower 
ADS7863IRGET 296-23310-1-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. Simultaneous Sampling ADC .. 3060.00/250 
Sampling ADC... 24-VQFN 8.91 8.03 7.12 ADS8323EVM 296-19918-ND Evaluation Module for ADS8323 101.00 _ — 
ADS7863IRGET 296-2331 0-2-ND Dual, 2MSPS, 12-Bi . Simultaneous ADS8323YB/250 ADS8323YB/250CT-ND 16-Bit, High Speed Bipolar ADC. 15.99 _— _— 
Sampling ADC... 24-VQFN 1705.25/250 ADS8323YB/250 ADS8323YB/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC. 3060.00/250 
ADS7864Y/250 ADS7864YCT-ND _ | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 12.25 —  — ADS8323Y/250 ‘ADS8323Y/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC. sce ———— 
ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND _ |12-Bit, 500KHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 2342.75/250 ADS8323Y/250 ADS8323Y/2507R-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC. 2502.25/250 
ADS7864YB/250 ADS7864YBCT-ND |12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 1391 — — ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, microPower 
ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND. | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 2661.50/250 Sampling ADC... ce 9.20 7.36 6.21 
ADS7866IDBVT 296-18216-1-ND | 1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC....... SOT-23-6 4.61 369 2.87 ADS8324E/250 296-13064-2-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, microPowe 
ADS7866DBVT 296-18216-2-ND | 1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC......... SOT-23-6 681.75/250 Sampling ADC... 1495.00/250 
ADS7867IDBVT 296-18217-1-ND  |1.2V, 10-Bit, 240Ksps, Mini ADC.......SOT-23-6 3.49 279 2.17 ADS8324EVM 296-19919-ND __| Evaluation Module for ADS8324 5000 — — 
ADS7867IDBVT 296-18217-2-ND |1.2V, 10-Bit, 240Ksps, Mini ADC......... SOT-23-6 515.50/250 ADS8325EVM 296-18378-ND _| Evaluation Module for ADS8325 50.00 — — 
ADS7868IDBVT 296-18218-1-ND | 1.2V. 8-Bit, 280Ksps, Mini ADC SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 ADS83251BDGKT ADS8325IBDGKTCT-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 11.71 10.55 9.35 
ADS7868IDBVT 296-18218-2-ND | 1.2V, 8-Bit, 280Ksps, Mini ADC SOT-23-6 315.00/250 ADS83251BDGKT ADS83251BDGKTTR-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 2240.75/250 
ADS7869IPZTR 296-18373-1-ND _| Analog Motor Control Front-En 100-TOFP 21.90 20.44 18.98 ADS8325IBDRBT 296-15722-1-ND _ | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 11.71 10.55 9.35 
ADS7869|PZTR 296-18373-2-ND | Analog Motor Control Front-En 100-TQFP 18031.00/1,000 ADS8325IBDRBT 296-15722-2-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 2240.75/250 
ADS7870EA ADS7870EA-ND | 12-Bit, Data Acquisition System 3305 ADS83251DGKT 296-19859-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 10.30 9.27 8.22 
ee Bee SEND Evaluation Module le — aus == ADS8325IDGKT 296-19859-2-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 1970.00/250 
peste ; d — 50. San aa ADS8325IDRBT 296-19860-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 10.30 9.27 8.22 
pert as Saale aot ess nee Ne ae aa aeetias ADS83251DRBT 296-19860-2-ND _| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC. 1970.00/250 
~ | ‘Valuation Module for pe — i — — 2 a3) Bit i 
ADS7881IPFBT 296-15779-1-ND | 12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC... eee) | Se ee Ca en) SR OO 
ADS7881IPFBT 296-15779-2-ND | 12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC.... 2582.00/250 Loy WIRD at i j - / : ‘ 
ADS7881IRGZT 296-19489-1-ND | 12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC 13.49 12.15 10.78 ADSB3261BDGKT PARE PAN peaites res Torp:oV micror ower PETA TARR 
ADS7881IRGZT 296-19489-2-ND__|12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC... 2582.00/250 ADSE326106KT 296-21947-1-ND | 16-Bit HS. 2.7V to 5. 
ADS7884SDBVT 296-23311-1-ND | 10-Bit, 3MSPS microPower, Mini Sampling ADC... “ 916 825 7.32 
SAR ADC... 4.05 3.24 252 : : 
ADS7884SDBVT 296-23311-2-ND | 10-Bit, 3MSPS microPower, Mini ADSE3261DGKT AAR nD pest tamed Nasa TRuDE DEN 
SAR ADC... 598.50/250 f : 
Tren a : a ADS83271BPW 296-19763-ND | 16-Bit, 500Ksps Low Power 17.93 16.73 15.54 
nner eRe PEY! Cala) © 00. SMSPS microPower, Minl 236 189 147 | ADS8327IBRSAT | 296-21530-1-ND | 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC G-OFN 19.20 17.92 16.64 
ADSTASSSDBVT DSReDaa EN Ome BBL aMSES microns Mid ADS8327IBRSAT 296-21530-2-ND_ | 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC 6-QFN 4080.00/250 
soe semen | Bevin (Esato [Saouniven "cay Bi fe ou 
ADS7886EVM 296-19666-ND Evaluation Module for ADS788 wm = = -21531-1- Bit, 500Ksps Low Power 4 . : / 
assrveseoovt [GARE IND FE, se moms scour (Bemraeage eases oceeaan ieee [sao Fe tom 
SAR ADC... 484 387 3.01 -19765- LP, 16-Bit, 16- L ! d 
ADSTORESODDYT aaa 121, Mipe rrorower Ml ADSHRZHRGAT [296 21S22-2ND [Dual UP 1-BR SOOKGps ADC 160A *967.00250 
SAR ADC... 715.00/250 -21532-2- ual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC.. 16+ { 
ADS7886SBDCKT 296-19306-1-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8328IPW 296-19766-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC .16-TSSOP 15.49 13.95 12.37 
SAR ADC... 484 387 3.01 ADS83281RSAT 296-21533-1-ND | Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD 6-OQFN 15.38 14.35 13.33 
ADS7886SBDCKT 296-19306-2-ND | 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS83281RSAT 296-21533-2-ND | Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD| 6-QFN 3267.25/250 
SAR ADC..... 715.00/250 ADS83291BRSAT 296-21363-1-ND _| 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-QFN 23.33 21.77 20.22 
ADS7886SDBVT 296-19307-1-ND | 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS83291BRSAT 296-21363-2-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-OFN 4956.50/250 
SAR ADC..... 4.28 3.42 2.66 ADS83291RSAT 296-21364-1-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-QFN 17.70 16.52 15.34 
ADS7886SDBVT 296-19307-2-ND | 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS83291RSAT 296-21364-2-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-QFN 3761.25/250 
SAR ADC . 631.75/250 ADS83301BRSAT 296-21365-1-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 6-QFN 24.53 22.89 21.26 
ADS7886SDCKT 296-19308-1-ND | 12-Bit, {Msp ADS83301BRSAT 296-21365-2-ND _ | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC 6-QFN 5211.50/250 
SAR ADC 1... = 428 342 2.66 ADS8330IRSAT 296-21366-1-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 6-OFN 18.60 17.36 16.12 
ADS7886SDCKT 296-19308-2-ND | 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8330IRSAT 296-21366-2-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 3952.50/250 
SAR ADC..... 631.75/250 ADS8341E ADS8341E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC pe S = 
ADS7887EVM 296-20815-ND Evaluation Module for ADS7887 ... 50.00 — _— ADS8341EB ADS8341EB-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 14.24 = = 
ADS7887SDBVT 296-18266-1-ND 1B taoMens microPower, Mini eno ADS8342EVM 296-18379-ND Evaluation Module for ADS8342 — 101.00 — — 
i : : : i : ‘ADS8342IBPFBT 296-15077-1-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 22.05 2058 19.11 
ADS7887SDBVT 296-18266-2-ND | 10-Bit, 1.25Msps microPower, Mi ADS8342IBPFBT 296-15077-2-ND —_ | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 4685.75/250 
SAR ADC . . 548.75/250 ADS8342IPFBT 296-15078-1-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 18.68 17.43 16.19 
ADS7887SDCKT 296-18267-1-ND | 10-Bit, 1.25Msps microPower, Mi en a ADS8342IPFBT 296-15078-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 3968.50/250 
ADS7887SDCKT 296-18267-2-ND | 10-Bit, 1.25Msps microPower, Mini Se bee pea Hee anne Sen AOE ig 
SAR ADC 548.75/250 It, q nie ; 
‘ADS7888EVM 296-20816-ND | Evaluation Module for ADS7888 ~~ =| — ARS aiEA earn eae eee Buley Samp fe ae oa ret 
ADS7888SDBVT 296-18268-1-ND | 8-Bit, 1.25Msps microPower, M ae uty ; 
z , ADS8344EVM 296-19920-ND | Evaluation Module for ADS8344 — 000 
SAR ADC 238 190 1.43 
, “ : ; : ADS8344N ADS8344N-ND _| 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 19:33, 
ADS7888SDBVT 296-18268-2-ND | 8-Bit, 1.25M Power, M : : + 
SAMAR ee senenpER ADS8344NB ‘ADS8344NB-ND  |16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC ik = = 
ea — , = ADS8345EVM 296-19921-ND _| Evaluation Module for ADS8345 50100 
per eeteDent peace omes °C. | 25Meps microPower, Mini aay aby ee ADS8345NB 296-11626-5-ND | 16-Bit, 8-Channel ADC.......... be = S 
Sra ai : ; : ADS8361EVM 296-19922-ND _| Evaluation Module for ADS8361 50100 ee 
ARSTEBESDUR aii sak pon ee 932.50/250 ADS8361IDBQ 296-13812-5-ND | Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS78901PFBT 296-16681-1-ND__| 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC 48-TOFP 15.75 14.70 13.65 Sampling ADG a UASORELS 1 SEaILCS 
ADS78901PFBT 296-16681-2-ND | 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC -48-TOFP 3347.00/250 ADS361IRHBT SAIN) Dual, S00kHz, 16-Bit, Simuttaneous 
ADS7891EVM 296-17713-ND _| Evaluation Module for ADS7891 wa 10100 — — Sampling AD - 16.08 14.48 12.84 
ADS7891IPFBT 296-16682-1-ND | 14-Bit, 3Msps LP SAR ADC .48-TOFP 17.33 16.17 15.02 ADS8361IRHBT 296-17411-2-ND | Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7891PFBT 296-16682-2-ND | 14-Bit, 3Msps LP SAR AD 48-TOFP 3681.50/250 Sampling ADC... = 3076.00/250 
ADS8317IBDGKT 296-22668-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower ADS8364Y/250 296-13449-1-ND | 16-Bit, 250Ksps, 6-Ch. Simultaneous 
Sampling ADC..... 12.41 1118 9.91 Sampling ADG ... sessssinesB4-TOFP 29.93 27.93 25.94 
ADS83171BDGKT 296-22668-2-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower ADS8364Y/250 296-13449-2-ND | 16-Bit, 250Ksps, 6-Ch. Simultaneous 
Sampling ADC... 2374.75/250 Sampling ADG.... ...64-TOFP 6359.06/250 
ADS8317IDGKT 296-22669-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower ADS8365IPAGR 296-20741-1-ND | 16-Bit, 250Ksps 6-Channel SAR ADC 24.38 22.75 21.13 
Sampling ADC..... 916 825 7.32 ADS8365IPAGR 296-20741-2-ND | 16-Bit, 250Ksps 6-Channel SAR ADC 30103.50/1,500 


ADS8317IDGKT 


296-22669-2-ND 


16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
Sampling ADC .... 


1753.25/250 


ADS8370IBRHPT 


296-18270-ND 


Evaluation Module for ADS8370.... — 


101.00 S = 
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INSTRUMENTS 
Volk Digi-Key Price Each lets Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
ADS8370IBRHPT 296-18271-1-ND | 16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, ADS8471IRGZT 296-23013-2-ND | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Unipolar 
ADC. 28.13 26.25 24.38 Input, Sampling ADC .... 48-QFN 5179.75/250 
ADS8370IBRHPT 296-18271-2-ND 16-Bit, 600kHz Pseudo- Diff. Input, ADS8472IBRGZT 296-21367-1-ND 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully 
5976.50/250 Differential ADC..... : 35.85 33.46 31.07 
ADS8370IRHPT 296-18272-1-ND ADS8472IBRGZT 296-21367-2-ND 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully 
20.63 19.25 17.88 Differential ADC... 7618.25/250 
ADS8370IRHPT 296-16072-2-ND | 16-Bit, G00kHz Pseudo-Diff. Input, ADS8472IRGZT pote cau 16S, 1Msps, Pseudo-Blpolar, Fully peut bs 36 Dias 
ADC. 4382.75/250 Bienen e — , : : 
ADS8371EVM 296-17122-ND Evaluation — 401.00 jas ADS8472IRGZT 296-21368-2-ND 16, AMeps, Feld Bipolar, Fully a0g8. 00840 
ADS8371IBPFBT 296-16683-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC... “GBTOFP 24.15 22.54 20.93 ADS8481IBRGZT 296-19658-1-ND | 18-Bit. {Msps ADC 4290 4004 3748 
ADS8371 IBPFBT 296-16683-2-ND | 16-Bit, 750kHz ADC... “48-TOFP 5132,00/250 ADSBASIIBRGTT SORTER 18.88 Megs On 2 ae 
‘ADS8371IPFBT 296-16684-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC... -48-TOFP 18.00 16.80 15.60 ADS8481 IRGZT 296-19659-1-ND | 18-Bit. 1Msps ADC.. 32.70 3052 28.34 
ADS83711PFBT 296-16684-2-ND | 16-Bit, 750kHz ADC -48-TQFP 3825.00/250 ADS8481IRGZT 296-19659-2-ND | 18-Bit, 1Msps ADC . 6948.75/250 
ADS8372EVM 296-18273-ND Evaluation Module for ADS837 — 1 ADS8482IBRGZT 296-19861-1-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. 
ADS8372IBRHPT 296-18274-1-ND | 16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar Input ADC 48-OFN 40.58 37.87 35.17 
Input, ADC a 29.70 27.72 25.74 ADS8482IBRGZT 296-19861-2-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. 
ADS8372IBRHPT 296-18274-2-ND | 16-Bit, G0OkHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar Input ADC 4 8622.25/250 
Input, ADC es 6311.25/250 ADS8482IRGZT 296-19862-1-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff 
ADS8372IRHPT 296-18275-1-ND | 16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar Input ADC 30.38 28.35 26.33 
Input, ADC a 21.45 20.02 18.59 ADS8482IRGZT 296-19862-2-ND 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. 
ADS8372IRHPT 296-18275-2-ND | 16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar Input ADC .-48-OFN 6454.75/250 
Input, ADC 4558.25/250 ADS84841BRGZT 296-23014-1-ND | 18-Bit, 1.25Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. 
ADS8380EVM 296-18380-ND Evaluation Module for ADS838 101.00 — — Input Sampling ADC.... 46.35 43.26 40.17 
ADS8380|BRHPT 296-17633-1-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 33.60 31.36 29.12 ADS8484IBRGZT 296-23014-2-ND ante Ueto ea Bipolar, Fly Dit. seviaaraan 
ADS8380IBRHPT 296-17633-2-ND | 18-Bit, 600kHz ADC... 7140.00/250 : 
ADS8380IRHPT 296-17634-1-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 27.23 25.41 23.60 ADS84841RGZT 296-23015-1-ND if Bit, panes i peeudo Bipolar, Fully oi Fain cue enn 
ADSB380/RHPT USNS Dam 18-Bit, C00KH2 ADC... SB 252ae ADS84841RGZT 296-23015-2-ND co Pseudo-Bipolar, Fully Diff s ee 
‘ =! -2-| Bit, 1. ’ -Bii ; a 
ADS8381EVM 296-17397-ND Evaluation Module for ADS8381 101.00 — — Input Sampling ADC... Peeaeeo 


ADS8381IBPFBT 


296-16685-1-ND 


18-Bit, 580kHz ADC... -48-TQFP 


32.48 30.31 28.15 


ADS8504IBDW 


296-18219-5-ND 


12-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 


ADS8381 IBPFBT 296-16685-2-ND | 18-Bit, 580kHz ADC .48-TOFP 6901.00/250 1575 14:70 13.65 
ADS8381IPFBT 296-16686-1-ND | 18-Bit, 580kHz ADC .48-TOFP 27.53 25.69 23.86 ADS8505EVM 296-20817-ND Evaluation Module for ADS8505 ; pana at 
ADS8381IPFBT 296-16686-2-ND_| 18-Bit, 580kH2 ADC .48-TOFP 5849.00/250 ADSBS0SIBDB 396-18675:5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 
ADS8382EVM 296-17514-ND Evaluation Module for ADS8382... 10100 ——"— ADC 6.93 2513 23.34 
ADS8382IBRHPT 296-17519-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD 35.18 32.83 30.49 ADS8505IBDW 296-18676-5-ND 
ADS8382IBRHPT 296-17519-2-ND 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADC. 7474.75/250 ADC. 26.93 25.13 23.34 
ADS8382IRHPT 296-17520-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADC 27.98 26.11 24.25 ADS85051DB 296-18677-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 
ADS8382IRHPT 296-17520-2-ND _| 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADC. 5944.75/250 ADC 19.43 18.13 16.84 
ADS8383EVM 296-18381-ND Evaluation Module for ADS8383.. So —- — ADSB5051DW 296-18678-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS 
ADS83831BPFBT 296-14065-1-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC.......48-TOFP 31.73 29.61 27.50 19.43 18.13 16.84 
ADS83831BPFBT 296-14065-2-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC.......48-TOFP 6741.50/250 ADS85061BDW 296-22954-5-ND | 12-Bit, 40Ksps, Low Power Sampling 
ADS83831PFBT 296-14066-1-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC.......48-TOFP 23.63 22.05 20.48 : 1416 12.75 11.31 
ADS83831PFBT 296-14066-2-ND _ | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADG.......48-TOFP 5020.25/250 ADS85061DW 296-22955-5-ND 128i, 40Ksps, Low Power Sampling “ies aglaai oat 
ADS8401EVM 296-18382-ND Evaluation Module for ADS8401 ... — OO : J ! : 
ADS8401IBPFBT 296-14067-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 34.88 32.55 30.23 SOSH BOW poe; 21s88 SND (eat 4K Teen ane: en pee ee 
ADS8401 IBPFBT 296-14067-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC....48-TOFP 7411.00/250 -21370-5- -Bit, , LPS om : : . 
ADS8401IPFBT 296-14068-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 20.78 19.39 18.01 ADS8508IBDW 296-18679-5-ND | 12-Bit, 250Ksps Serial CMOS Sampling Wire Gea 
ADS8401IPFBT 296-14068-2-ND _ | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC....48-TOFP 4414.75/250 ote! , ¢ i 8 Tee 
ADSB402EVM 296-18383-ND | Evaluation Module for ADS8402... 152.00 eT ea Saas an TRC 
ADS8402IBPFBT 296-14069-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input AD 36.53 34.09 31.66 Ih SaURSps ete! u 4 H 
4 H ADS8509IBDW 296-18085-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 22.43 20.93 19.44 
ADS8402IBPFBT 296-14069-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC... 7761.50/250 esses oat 4 
t ! ADS85091DB 296-18086-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 14.93 13.93 12.94 
ADS8402IPFBT 296-14070-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC... 21.75 20.30 18.85 Bench nai : 
! ; ADS85091DW 296-18087-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 14.93 13.93 12.94 
ADS8402IPFBT 296-14070-2-ND __| 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input AD 4622.00/250 ADS85131BDW 296-23165-5-ND —_|16-Bit, 40ksps, Low Power 
ADS8405EVM 296-17635-ND Evaluation Module for ADS8405 101.00 — — Sampling ADC 25.50 23.80 22.10 
ADS8405IBPFBT 296-17636-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps ADC .. 37.43 34.93 32.44 ADS8513IDW 296-23166-5-ND | 16-Bit, 40ksps, Low Power 
ADS84051BPFBT 296-17636-2-ND —_| 16-Bit, 1.25Msps ADC 7952.75/250 Sampling ADC 18.00 16.80 15.60 
ADS8405IPFBT 296-17637-1-ND 16-Bit, 1.25Msps AD! 23.33 21.77 20.22 ADS8515IBDB 296-21985-5-ND 16-Bit, 250ksps Sampling cmos 
ADS84051PFBT 296-17637-2-ND _| 16-Bit, 1.25Msps ADC... 4956.50/250 25.43 23.73 22.04 
ADS8406EVM 296-17410-ND Evaluation Module for ADS8406 ... So —- — ADS85151DB 296-21986-5-ND | 16-Bit, 250ksps Sampling CMOS 
ADS8406IBPFBT 296-17355-ND 16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC..........48-TQFP 39.00 36.40 33.80 ADC... 16.43 15.33 14.24 
ADS8406IPFBT 296-17356-ND 16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC..........48-TOFP 24.30 22.68 21.06 ADS85191BDB 296-03190-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS 
ADS8410IBRGZT 296-19453-1-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, Sampling ADC 28.43 26.53 24.64 
SAR ADC 49.20 45.92 42.64 ADS85191DB 296-23200-5-ND | 16-Bit, 250ksps Serial CMOS 
ADS84101BRGZT 296-19453-2-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, 19.43 18.13 16.84 
SAR ADC a 40455.00/250 AFE1230€ AFE1230E-ND 22.95 21.42 19.89 
ADS8410IRGZT 296-19454-1-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, AFE84061ZDQ 296-19537-ND ene Dual ADC, 8-Channel denn ade aan 
SAR ADC 37.95 35.42 32.89 ideband Receive! i f . 
ADS84101RGZT 296-19454-2-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, DDCIO1U DDC101U-ND 20-Bit, ADC..... poe) 
SAR ADC 8064.50/250 DDC112U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channel, I-Input AD (815 =) == 
ADS8411EVM 296-18384-ND | Evaluation Module for ADS8411 — 101.00 aes pea reiam Sen f channel Hap Ae ae ~— 
ADS8411 IBPFBT 296-15252-1-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC.........48-TOFP 47.55 44.38 41.21 pbet12¥/280 Bae eee RIGIM 00-Bit Dual Gurront Inout ADC 1 ore SEE) 
ADS8411IBPFBT 296-15252-2-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC.........48-TOFP 10104.50/250 DDCHAIRTCT BITTE OHTNGM 20-Bit Clad Inout ADC i 
t H put ADC. 27.00 25.20 23.40 
ADS8411IPFBT 296-15253-1-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC.........48-TOFP 36.30 33.88 31.46 DDCIAIRTCT 296-17162-2-ND | 20-Bit Quad input ADC 5737,50/250 
eae apres peer Wega po ee AE TORE = ake DDC118IRTCT 296-18258-1-ND | 20-Bit Octal Current ADC 52.80 49.28 45.76 
-18385- valuation Module for ADS8412 .. ve 1821 Sage DDCT8IRTCT 296-18258-2-ND | 20-Bit Octal Current ADC 771220.00/250 
ADS8412IBPFBT 296-15254-1-ND _| 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential DDC232CGXGT 296-21225-1-ND | 32-Channel, Current Input AD -64-BGA 105.00 98.00 91.00 
Input ADC.... 48-TOFP 49.80 46.48 43.16 DDC232CGXGT 296-21225-2-ND | 32-Channel, Current Input AD .64-BGA 22312.50/250 
ADS8412IBPFBT 296-15254-2-ND _| 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential DDC316CGXGT 296-23356-1-ND | 16-Ch. Current Input ADC MEW!.........64-BGA 83.25 77.70 72.15 
Input ADG.... 48-TOFP 10582.50/250 DDC316CGXGT 296-23356-2-ND | 16-Ch. Current Input ADC NEW......... 64-BGA 17690.75/250 
ADS8412IPFBT 296-15255-1-ND 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential DEM-CIB 296-18428-ND Eval. Fixture Computer Interface Board..........- — 602.92 = = 
Input ADC... 38.10 35.56 33.02 MSC1200Y2PFBT 296-16792-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with 
ADS8412IPFBT 296-15255-2-ND 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential 8051 Microcontroller 10.91 9.83 8.72 
Input ADC... 8096.25/250 MSC1200Y2PFBT 296-16792-2-ND | Precision ADC/DAC Converter with 
ADS8413IBRGZT 296-19396-1-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface 8051 Microcontroller -.48-TQFP 2087.75/250 
SAR ADC 51.53 48.09 44.66 MSCT200Y3PFBT 296-16793-1-ND__ | Precision ADC/DAC Converter with 
ADS8413IBRGZT 296-19306-2-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface 8051 Microcontroller --48-TOFP 11.83 10.65 9.45 
SAR 'ADC 40949.00/250 MSC1200Y3PFBT 296-16793-2-ND Precision ADGIDAG Ganverter with eats oteee, 
4 Bal icrocontroller ad is 
qoeersihert ESEBESEID aaa LVDS Serial intrtae 99.75 3710 3445 | MSC1201Y3RHHT — |296-18074-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
ADS8413IRGZT 296-19397-2-ND _| 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interf and Flash Memory... 36-OFN 10.91 9.83 8.72 
SARANC oe ee cea WSCT2OTVSRHAT  |296-18074-2-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
: = and Flash Memory 2087.75/250 
ADS8422EVM 296-23030-ND Evaluation Module for ADS8422 so =|] — earn 
ADS8422|BPFBT 296-21325-1-ND | 16-Bit, 4Msps ADC “48-TOFP 49.73 46.41. 43.10 MSC1202V2RHHT = Calla Pid Fash Memo. with 8051 Microcontroler AG) ROH ae 
ADS8422IBPFBT 296-21325-2-ND | 16-Bit, 4Msps ADC .48-TOFP 10566.50/250 MSC1202V2RHHT  |1296-17956-2-ND |p ADC/DAC with 8081 Mi ‘roll : ; i 
ADS84221PFBT 296-21326-1-ND | 16-Bit, 4Msps ADC 48-TOFP 37.73. 35.21 32.70 recelons! Main: Meee E-OF RTE) 
ADS8422/PFBT 206 ;21 32652 NOI| 16-Bit, 4Msps ADC ...... woe AB-TOFP 8016.50/250 WSCTOO2VSRHAT ]296-18075-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
ADS8471IBRGZT 296-23012-1-ND 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Unipolar and Flash Memory 36-QFN 9.08 8.18 7.25 
Input, Sampling ADC... 31.58 29.47 27.37 MSC1202Y3RHHT 296-18075-2-ND —_| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
ADS8471IBRGZT 296-23012-2-ND 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Unipolar and Flash Memory 1737.25/250 
Input, Sampling ADC... 6709.75/250 MSC1210Y2PAGT MSC1210Y2PAGT-ND | Precision, ADC with 8051 Microcontroller 
ADS8471IRGZT 296-23013-1-ND 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Unipolar and Flash Memory .-64-TOFP 14.91 13.43 11.91 
Input, Sampling ADC 24.38 22.75 21.13 (Continued) 
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EXAS igi . DATA CONVERSION (Continued, 
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Holl Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MSC1210Y3PAGT MSC1210Y3PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller THS1403QPHP 296-10016-ND 14-Bit, 3Msps ADC 48-HTQFP 19.05 17.78 16.51 
and Flash Memory 16.13 15.05 13.98 THS14030QPHPEP 296-18131-1-ND | 14-Bit, 3Msps, 1-Channel 3.3V ADC 
MSC1210Y4PAGT MSC1210Y4PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller with Reference..........- 48-HTOFP 25.91 24.18 22.46 
and Flash Memory 16.13 15.05 13.98 THS1403QPHPEP 296-18131-2-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Channel 3.3V ADC 
MSC1210Y5PAGT MSC1210Y5PAGT-ND | Prec. ADC with 805 with Reference. §504.75/250 
and Flash Memory 18.00 16.80 15.60 THS14081PFB 296-2842-ND 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V ADC 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-1-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC. 26.25 24.50 22.75 with Reference............ 22.28 20.79 19.31 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-2-ND  |8051 CPU Precision ADC/DAC. .64-TOFP 5578.25/250 THS1408MPHPEP 296-18132-1-ND | 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V AD 
MSC1211Y3PAGT 296-14760-1-ND  |8051 CPU Precision ADC/DAC. .64-TOQFP 26.93 25.13 23.34 with Reference........... 48-HTOFP 27.14 25.33 23.52 
MSC1211Y3PAGT 296-14760-2-ND — |8051 CPU Precision ADC/DAC. .64-TOFP 5721.50/250 THS1408MPHPEP 296-18132-2-ND | 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V ADC 
MSC1211Y4PAGT 296-14761-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC .. -64-TOFP 29.03 27.09 25.16 with Reference an 48-HTQFP 5766.25/250 
MSC1211Y4PAGT 296-14761-2-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC. -64-TOFP 6167.75/250 THS10064CDA 296-2172-5-ND —|10-Bit, 6Msps, 4-Channel, 
MSC1211YSPAGT 296-14762-1-ND — |8051 CPU Precision ADC/DAC. .64-TOQFP 31.43 29.33 27.24 3-5V Sampling ADC 32-TSSOP 8.30 6.64 5.61 
MSC1211Y5PAGT 296-14762-2-ND  |8051 CPU Precision ADC/DAC. .64-TOFP 6677.75/250 THS100641DA 296-2822-5-ND | 10-Bit, 6Msps, 4-Channel, 
MSC1212Y2PAGT 296-14763-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC. .64-TOFP 25.43 23.73 22.04 3-5V Sampling ADC .32-TSSOP 9.80 7.84 6.62 
MSC1212Y2PAGT 296-14763-2-ND — |8051 CPU Precision ADC/DAC . .64-TOFP 5402.75/250 THS10082IDA 296-2824-5-ND___| 10-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC......32-TSSOP__ 8.70 6.96 5.88 
MSC1212Y3PAGT 296-14764-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC.. -64-TOFP 26.33 24.57 22.82 THS12082IDA 296-2835-5-ND it, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC......32-TSSOP 16.49 14.85 13.17 
MSC1212Y3PAGT 296-14764-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC . .64-TOFP 5594.00/250 TLCO820ACDB 296-2846-5-ND ADC Modified Flash Converter....20-SSOP 4.07 3.26 2.54 
MSC1212Y4PAGT 296-14765-1-ND — |8051 CPU Precision ADC/DAC.. .64-TOFP 28.28 26.39 24.51 TLCO820AGDBR 296-2846-1-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter....20-SSOP 4.07 3.26 2.54 
MSC1212Y4PAGT 296-14765-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC .. .64-TOFP 6008.50/250 TLCO820ACDBR 296-2846-2-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4616.00/2,000 
MSC1212Y5PAGT 296-14766-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAG.. .64-TOFP 33.68 31.43 29.19 TLCO820ACDW 296-2847-5-ND _| 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4.07 3.26 2.54 
MSC1212Y5PAGT 296-14766-2-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC.. -64-TOFP 7156.00/250 TLCO820ACFN 296-2848-5-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4.07 3.26 2.54 
MSC1213Y2PAGT 996-17429-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLCO820ACN 296-2849-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4.28 3.42 2.66 
Microcontroller 18.98 17.71 16.45 TLCO820AIDW 296-2850-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. ABO oll 273, 
MSC1213Y2PAGT 296-17429-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLCO820AIFN 296-2851-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 439 3.51 273 
Microcontroller. 4032.25/250 TLCO820AIN 296-2852-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 459 3.68 2.86 
MSC1213Y3PAGT 296-17430-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC0831CD 296-2853-5-ND | 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 2.99 240 1.87 
Microcontroller. 19.80 18.48 17.16 TLC0831CP 296-2854-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 3.22 258 2.01 
MSC1213Y3PAGT 296-17430-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC08311D 296-2855-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 3.22 2.58 2.01 
Microcontroller. 4207.50/250 TLC0831IP 296-2856-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 3.42 2.74 2.13 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC0832CD 296-2857-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 2.99 2.40 1.87 
Microcontroller... 21.68 20.23 18.79 TLCO832CP 296-2858-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 2.99 240 1.87 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC0832ID 296-2859-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 3.22 2.58 2.01 
Microcontroller... 4606.00/250 TLC0832IP 296-2860-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 3.22 2.58 2.01 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC0834CD 296-2861-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.11 249 1.94 
Microcontroller... 93.93 22.33 20.74 TLCO834CN 296-2862-5-ND _|8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 3.31 265 2.06 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC08341D 296-2863-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 3.31 2.65 2.06 
Microcontroller 5084.00/250 TLCO834IN 296-2864-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.53 2.83 2.20 
MSC1214Y2PAGT 296-17433-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLCO838CDW 296-2865-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 3.11 249 1.94 
Microcontroller. 18.23 17.01 15.80 TLCO838CN 296-2866-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 3.31 265 2.06 
MSC1214Y2PAGT 296-17433-2-ND —_| Precision ADC/DAC with 8051 TLC0838IDW 296-2867-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 3.31 265 2.06 
Microcontroller 3872.75/250 TLCO838IN 296-2868-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC.......... 3.53 2.83 2.20 
MSC1214Y3PAGT 296-17434-1-ND Precision ADC/DAC wi TLCO838IPW 296-2869-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. SV Serial ADC... 3.31 2.65 2.06 
Microcontroller 19.05 17.78 16.51 TLC540IDW 296-2919-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC. 3.96 3.17 2.47 
MSC1214Y3PAGT 296-17434-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC5401FN 296-2920-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC.. 3.96 317 2.47 
Microcontroller 4048.25/250 TLC5401N 296-2921-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC.. 3.96 317 2.47 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-1-ND Precision ADC/D, TLC541IDW 296-2922-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.38 2.70 2.10 
Microcontroller 20.93 19.53 18.14 TLC541 IFN 296-2923-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.38 2.70 2.10 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC5411FNR 296-1331-1-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.38 2.70 2.10 
Microcontroller 4446.50/250 TLC5411FNR 296-1331-2-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 1913.00/1,000 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC5411N 296-1850-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.38 2.70 2.10 
Microcontroller 23.18 21.63 20.09 TLC542CDW 296-1332-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 2.58 2.01 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC542CDWR 296-1332-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 2.58 2.01 
Microcontroller... 4924.75/250 TLC542CDWR 296-1332-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3646.00/2,000 
THS14F01IPFB 296-2843-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V DSP TLC542CN 296-2924-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 258 2.01 
Compatible ADC with FIFO... 16.08 14.48 12.84 TLC542IDW 296-1333-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.42 2.74 2.13 
THS14FO3IPFB 296-2845-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V DSP TLC542IDWR 296-1333-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.42 2.74 2.13 
Compatible ADC with FIFO -48-TQFP 18.90 17.64 16.38 TLC542IDWR 296-1333-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3876.00/2,000 
THS0842EVM. 296-9998-ND Evaluation Module for THS0842 se 101.00 -> = TLC5421FN 296-1334-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.42 2.74 2.13 
THS0842IPFB 296-2171-ND 8-Bit, 40Msps, 2-Channel TLC5421FNR 296-1334-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.42 2.74 2.13 
3.3V Parallel ADC. 48-TOFP 841 7.58 6.72 TLC5421FNR 296-1334-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 1938.00/1,000 
THS1007IDA 296-2823-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V TLC5421N 296-2927-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. GIGS 20227, 
Parallel ADC. 8.70 6.96 5.88 TLC545CFN 296-2928-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.20 496 4.19 
THS1009IDA 296-2825-5-ND 10-Bit, 8Msps, 2-Ch. Parallel ADC 7.50 6.00 5.07 TLC545CN 296-2929-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.50 5.20 4.39 
THS1030CDW 296-2173-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 7.50 6.00 5.07 TLCS451FN 296-2930-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.60 5.28 4.46 
THS1030EVM 296-10003-ND Evaluation Module for THS1030 a. MOTO - = TLC5451N 296-2931-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 7.00 560 4.73 
THS1030IDW 296-2826-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 28-SOIC 8.00 640 5.40 TLC548CD 296-2934-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial AD! 2.70 216 1.68 
THS1030IPW 296-2827-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 8-TSSOP 8.00 640 5.40 TLC548CP 296-2935-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.93 2.34 1.82 
THS1031CDW 296-2174-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 28-SOIC 8.20 6.56 5.54 TLC5481D 296-2936-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC....8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
THS1031EVM. 296-10004-ND Evaluation Module for THS1031 TLC5481P 296-2937-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC .....8-Dip 3.04 2.43 1.89 
THS1031IDW 296-2828-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. TLC549CD 296-1335-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.25 1.80 1.35 
THS10311PW 296-2829-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. TLC549CDR 296-1335-1-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 225) 9 1800) M35) 
THS1040IDW 296-13329-5-ND | 3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC TLC549CDR 296-1335-2-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2880.00/2,500 
THS10401PW 296-13330-5-ND | 3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC TLC549CP 296-1853-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.38 1.90 1.43 
THS1041IDW 296-13331-5-ND 10-Bit, 40Msps ADC TLC5491D 296-1854-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.25 1.80 1.40 
with PGA and Clamp TLC5491P 296-1855-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.36 1.89 1.47 
THS10411PW 296-13332-5-ND 10-Bit, 40Msps ADC TLC15141D 296-2180-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC... 5.80 464 3.92 
with PGA and Clamp TLCO1514IPW. 296-2870-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V 
THS1060CPHP 296-2175-ND 10-Bit, 60Msps, 1-Channel, 5V Serial ADC 5.80 464 3.92 
IF Sampling ADC. 9.58 7.67 647 TLC1518IDW 296-2181-5-ND 10-Bit, 400Ksps, i erial .20-S0IC 6.90 552 4.66 
THS1206CDA 296-2176-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V TLC1518IPW. 296-2871-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 8-Channel 5V 
IF Sampling ADC. 12.99 11.70 10.38 Serial ADC .... 6.90 5.52 4.66 
THS1206IDA 296-2833-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V TLC1541CDW 296-2872-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 640 5.12 4.32 
IF Sampling ADC. 15.33 13.80 12.24 TLC1541CFN 296-2873-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 640 5.12 4.32 
THS1206M-EVM 296-16737-ND Evaluation Module for THS1206M 50.00 -_- =- TLC1541CN 296-2874-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 6.80 5.44 4.59 
THS1207IDA 296-2834-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V TLC1541IDW 296-2875-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 6.90 5.52 4.66 
IF Sampling ADC. 82-TSSOP 14.33 12.90 11.44 TLCO15411N 296-2182-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 7.30 5.84 4.93 
THS1209IDA 296-2836-5-ND 12-Bit, 8Msps, 2-Channel 8V TLC1541 IFN 296-2876-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 6.90 5.52 4.66 
IF Sampling ADC. 32-TSSOP 15.49 13.95 12.37 TLCO1542CDW 296-2877-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 5.00 4.00 3.38 
THS1215IDW 296-10010-5-ND 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENOB .28-SOIC 15.75 14.70 13.65 TLC1542CFN 296-2878-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 5.00 4.00 3.38 
THS12151PW 296-10011-5-ND 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENOB 8-TSSOP 14.58 13.13 11.64 TLC1542CN 296-2879-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... i 6.00 4.00 3.38 
THS1230IDW 296-2837-5-ND 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC... 28-SOIC 20.33 18.97 17.62 TLCO1542IDW 296-2880-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 5.40 4.32 3.65 
THS12301PW 296-2838-5-ND 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC........ 28-TSSOP 16.95 15.82 14.69 TLC15421N 296-2881-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 5.40 4.32 3.65 
THS1240IPHP 296-2839-ND 12-Bit, 40Msps, 5V IF TLC1542QFN 296-2882-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 620 4.96 4.19 
Sampling ADC............ 22.14 20.67 19.19 TLC1543CDB 296-2883-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 4.07 3.26 2.54 
THS1401IPFB 296-2840-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V ADC TLC1543CDW 296-1804-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 4.07 3.26 «2.54 
with Reference............ 14.83 13.35 11.84 TLC1543CDWR 296-1804-1-ND it, 388Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 4.07 3.26 2.54 
THS1401QPHPEP 296-18130-1-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V TLC1543CDWR 296-1804-2-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 4616.00/2,000 
with Reference............ 20.91 19.52 18.13 TLC1543CFN 296-1805-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 4.07 3.26 2.54 
THS1401QPHPEP 296-18130-2-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V TLC1543CN 296-2885-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 4.28 3.42 2.66 
with Reference............ 4443.50/250 TLC1543IDW 296-2886-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 4.28 3.42 2.66 
THS14031PFB 296-2841-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Channel 3.3V TLC15431FN 296-2887-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 4.28 = -3.42_—-2.66 
with Reference 16.58 15.47 14.37 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Te Digi-Key Price Each Use Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC15431N 296-2888-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 4.50 3.60 2.80 TLC7135CDW 996-2185-5-ND 4.5-Digit, .003Ksps, 1-Channel 
TLC15430DB 296-2889-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 4.93 3.95 3.07 Differential Input ADC... 416 3.33 259 
TLC1543QDW 296-2890-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 4.93 3.95 3.07 TLC7135CN 296-10350-5-ND 4.5-Digit, .003Ksps, 1-Channel 
TLC1543QDWREP 296-18138-1-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 5.44 4.36 3.68 Differential Input AD 416 3.33 2.59 
TLC1543QDWREP. 296-18138-2-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 6800.00/2,000 TLV0831CD 296-2944-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3. rial 3.15 2.52 1.96 
TLC1543QFN 296-2891-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 4.93 3.95 3.07 TLV0831CP 296-2187-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 3.15 252 1.96 
TLC1549CD 296-2892-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 4.05 3.24 2.52 TLV08311D 296-2945-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.38 2.70 210 
TLO1549CP 296-1806-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 4.28 3.42 2.66 TLVO831IP 296-2946-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.38 270 210 
TLO15491D 296-2893-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 439 3.51 2.73 TLV0832CD 296-2947-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC. 315 252 1.96 
TLC15491P 296-2894-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 4.61 3.69 2.87 TLV0832CP 296-2948-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.15 252 1.96 
TLC1550IDW 296-2895-5-ND 10-Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5V TLV08321D 296-2188-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.38 270 210 
Parallel Out ADC. 780 6.24 5.27 TLV0832IP 296-2949-5-ND — |8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.38 270 2.10 
TLC1551IDW 296-2896-5-ND | 10-Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5V TLV0834CD 296-2189-5-ND | 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.26 2.61 2.03 
Parallel Out ADC. 6.70 5.36 4.53 TLV08341D 296-2950-5-ND —_|8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC. 3.49 279 217 
TLC2543CDB 296-2897-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 8.46 6.77 5.72 TLV0834IN 296-2951-5-ND 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC..... 3.49 279 217 
TLC2543CDW 296-1307-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 846 6.77 5.72 TLV0834IPW 296-13859-5-ND | 8-Bit, 41Ksps, 4-Channel 3.3V 
TLC2543CDWR 296-1307-1-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 846 677 5.72 Serial ADC... 349 2.79 2.17 
TLC2543CDWR 296-1307-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 10576.00/2,000 TLVO838CDW 296-2952-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Channel 3.3V 
TLC2543CFN 296-2898-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 8.46 6.77 5.72 Serial ADC .... . 3.26 2.61 2.03 
TLC2543CN 296-1816-5-ND __| 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 8.46 6.77 5.72 TLVO838IDW 296-2190-5-ND | 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Channel 3.3V 
TLC25431DB 296-2899-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 9.02 7.22 6.09 Serial ADC 20-SOIC 3.49 2.79 217 
TLC25431IDW 296-2900-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 9.02 7.22 6.09 TLVO838iN 296-2953-5-ND | 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC....20-Dip 3.49279 2.17 
TLC25431FN 296-2901-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 9.02 7.22 6.09 TLVO838IPW 296-2954-5-ND | 8-Bit, 37.9Ksps. 8-Channel 3.3V 
TLC25431N 296-1817-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 9.02 7.22 6.09 Serial ADC .... . 20-TSSOP 3.49 2.79 217 
TLC2543MDBREP 296-22412-1-ND _| 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 15.03 13.53 12.00 TLVS71IDW 296-2207-5-ND | 8-Bit, 1.25Msps 1 Channel 
TLC2543MDBREP 296-22412-2-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 22280.00/2,000 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 529 423 3.29 
TLC2543QDWREP 296-22413-1-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 10.76 9.69 8.60 TLVS7IIPW 296-2988-5-ND | 8-Bit, 1.25MIsps 1-Channel 
TLC2543QDWREP 296-22413-2-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 15956.00/2,000 97\-5.5\ Parallel ADC... D4-TSSOP 529 4.23 3.29 
TLC2551EVM 296-20571-ND Evaluation Module for TLC2551 .... — F500) SS TLV15041D 296-2191-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
TLC25511D 296-2909-5-ND __| 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC.....8-SOIC_ 8.40 6.72 5.67 9.7V-5.5V Serial ADC. 16-SOIC 5.30 424 3.58 
TLC2551IDGK 296-2910-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-MSOP 840 6.72 5.67 TLV15041PW 296-2955-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Channe 
TLC2552EVM 296-20572-ND Evaluation Module for TLC2552..... w— 50.00 => = 2.7V-5.5V Serial ADC 16-TSSOP 5.30 4.24 3.58 
TLC25521D 296-2911-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC.....8-SOIC 8.40 6.72 5.67 TLVIS508IDW 296-2192-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
TLC2552IDGK 296-2912-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-MSOP 8.40 6.72 5.67 9.7V-5.5V Serial ADC. 20-SOIC 6.30 5.04 4.26 
TLC25541D 296-2913-5-ND __| 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC...16-SOIC__ 10.08 9.08 8.05 TLV1508IPW 296-2956-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Ch: 
TLC25541PW 296-2914-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V 2.7V-5.5V Serial ADC. 6.30 5.04 4.26 
Serial ADC 9.50 8.55 7.59 TLV1543CDB 296-2958-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 
TLC2555EVM 296-20573-ND Evaluation Module for TLC2555 50.00 _- _- Serial ADC .... 459 3.68 2.86 
TLC25551D 296-2915-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD 840 672 5.67 TLVIS43CDW 296-1878-5-ND |10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 
TLC25551DGK 296-2916-5-ND __| 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-MSOP 8.40 6.72 _5.67 Serial ADC... 459 3.68 2.86 
TLC2558IDW 296-2917-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 8-Channel 5V TLV1543CN 296-2957-5-ND —_| 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 
Serial ADC ... 9.50 8.55 7.59 Serial ADC .... 4.82 3.86 3.00 
TLC2558IPW 296-2918-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 8-Channel 5V TLV15431DB 296-2959-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 
Serial ADC... 9.50 8.55 7.59 Serial ADC..... as 4.93 3.95 3.07 
TLC2574EVM 296-18897-ND 50.00  —  — TLV15440D 296-2960-5-ND _|10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 
TLC2574IDW 296-10255-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V Serial ADC 439 3.51 2.73 
Serial Out ADC 883 7.95 7.05 TLV1544CPW 296-2193-5-ND | 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 
TLC25741PW 296-10256-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V Serial ADC 439 3.51 2.73 
Serial Out ADC 8.83 7.95 7.05 TLV15441D 296-2961-5-ND | 10-Bit, 85Ksps, 4-Channe 
TLC2578EVM 296-18898-ND Evaluation Modul 50.00 = = 2.7V-5.5V Serial ADC “Wey Side ley 
TLC2578IDW 296-10257-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel TLV15481DB 296-2962-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
Serial Out ADC 9.66 870 7.72 2.7V-5.5V Serial ADC. 551 4.41 3.43 
TLC2578IPW 296-10258-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel TLV1548QDBREP 296-18146-1-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Cha 
Serial Out ADC... 966 870 7.72 2.7V-5.5V Serial ADC 6.66 5.33 4.50 
TLC3541EVM 296-20574-ND Evaluation Module for TLC3541 50.00 = = TLV1548QDBREP 296-18146-2-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC35411D 296-12498-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 2.7V-5.5V Serial ADC 8326.00/2,000 
ADC with Auto Power Down oa 8.33 7.50 6.65 TLV15480DBRQ1 296-16956-1-ND | 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC3541IDGK 296-13505-5-ND 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 2.7V-5.5V Serial ADC 580 4.64 3.92 
ADC with Auto Power Down... 8.33 7.50 6.65 TLV1548QDBRQ1 296-16956-2-ND | 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC3544EVM 296-18899-ND Evaluation Module for TLC3544 50.00 _ = 2.7V-5.5V Serial ADC... ...20-SSOP 7250.00/2,000 
TLC35441DW 296-10288-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Unipolar ADC ...20-SOIC 10.32 9.68 8.58 TLV1549CD 296-2963-5-ND __| 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC....8-SOIC_ 4.16 3.33 2.59 
TLC35441PW 296-10289-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Channel TLV1549P 296-2964-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. 439 351 273 
Unipolar ADC 10.32 9.68 8.58 TLV15491D 296-2194-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial AD 439 351 2.73 
TLO3545EVM 296-20575-ND Evaluation Module for TL63545 oo S| SS TLV15491P 296-2965-5-ND  |10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC... 461 3.69 2.87 
TLC35451D 296-12499-5-ND _| 14-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 8.33 7.50 6.65 TLV1562CDW 296-2195-5-ND | 10-Bit. 2Msps 4-Channel 
TLC3545IDGK 296-13506-5-ND 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 2.7\-5.5V Parallel ADC...... 8.30 6.64 5.61 
ADC with Auto Power Down... -8-MSOP 8.33 7.50 6.65 TLV1562CPW 296-2966-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC3548EVM 296-18900-ND Evaluation Module for TLC3548 we $000 —-— — 27\-5.5V Parallel ADC..... 28-TSSOP 830 6.64 5.61 
TLC3548IDW 296-10290-5-ND —_| 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Unipolar ADC ...24-SOIC. 11.41 10.28 9.12 TLV1562IDW 296-1879-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC35481PW 296-10291-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel 2.7\V-5.5V Parallel ADC 28-SOIC 8.90 712 6.01 
Unipolar ADC 11.41 10.28 9.12 TLV1562IPW 296-1880-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC3574EVM 296-18901-ND Evaluation Module for TLC3574... 50.00 — — 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 28-TSSOP 8.90 7.12 6.01 
TLC3574IDW 296-10296-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Channel LP ADC 11.41 10.28 9.12 TLV1570CDW 296-2196-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLC35741PW 296-10297-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. LP ADC. 11.41 10.28 9.12 9.7V-5.5V Serial ADC 20-SOIC 7.60 6.08 5.13 
TLC3578EVM 296-18902-ND Evaluation Module for TLC3578 — 50.00 a TLV1570CPW 296-2967-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Ch 
TLC3578IDW 296-10298-5-ND _| 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel LP ADC.....24-SOIC_ 14.41 12.98 11.51 9.7V-5.5V Serial ADC. 7.60 6.08 5.13 
TLC3578IPW 296-10299-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel LP ADC..24-TSSOP 14.41 12.98 11.51 TLV15701IDW 296-1881-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLC4541EVM 296-13563-ND Evaluation Module for TLC4541... — 50.00 — — 2.7V-5.5V Serial ADC. 810 648 5.47 
TLC45411D 296-12500-5-ND | 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 11.41 10.28 9.12 TLV1570IPW 296-1882-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLC4541IDGK 296-13825-5-ND | 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 11.41 10.28 9.12 9.7V-5.5V Serial ADC 810 648 5.47 
TLC4545EVM 296-20576-ND Evaluation Module for TLC4545.... 50.00 a TLV1571CDW 296-2197-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC45451D 296-12501-5-ND | 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 11.41 10.28 9.12 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 740 5.92 5.00 
TLC4545IDGK 296-12746-5-ND | 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 11.41 10.28 9.12 TLV1571IDW 296-2968-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC5510AINS 296-2938-5-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 7.90 6.32 5.34 
High Speed Serial ADC ... 5.02 4.02 3.13 TLV15711PW 296-2969-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC5510EVM 296-10332-ND Evaluation Module for TLC5510 50.00 = = 2.7V-5.5V Parallel ADC...... 7.90 6.32 5.34 
TLC55101NS 296-2939-5-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V TLV1572CD 296-2970-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
High Speed Serial ADC 5.02 4.02 3.13 2.7V-5.5V Serial ADC 6.60 5.28 4.46 
TLC5510INSR 296-2939-1-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5. TLV15721D 296-1883-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
High Speed Serial ADC... 5.02 4.02 3.13 2.7V-5.5V Serial ADC. 7.10 5.68 4.80 
TLC5510INSR 296-2939-2-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V TLV1578CDA 296-2198-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
High Speed Serial ADC ... 5686.00/2,000 2.7V-5.5V Parallel ADC 7.70 616 5.20 
TLC55101PW 296-2183-5-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V TLV15781DA 296-2971-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 8-Chani 
High Speed Serial ADC... 5.02 4.02 3.13 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 8.20 656 5.54 
TLC5540CNS 296-23063-5-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 513 4.11 3.20 TLV2541CDGK 296-2199-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
TLC5540CNSR 296-10336-1-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 513 4.11 3.20 2.7V-5.5V Serial ADC... 7.70 6.16 5.20 
TLCS540CNSR 296-10336-2-ND__|8-Bit, 40Msps, High Speed ADC ... 5814.00/2,000 TLV2541EVM 296-20577-ND Evaluation Module for TLV2541 .......scsseonee — 50.00 — — 
TLC5540EVM 296-10337-ND Evaluation Module for TLC5540 ~— 5000 — — TLV25411D 296-2972-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
TLC55401NS 296-21968-5-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC .24-SOIC 5.56 4.45 3.46 2.7V-5.5V Serial ADC... 8.20 656 5.54 
TLC5540INSR 296-10338-1-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 5.56 4.45 3.46 TLV2541IDGK 296-2973-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 1-Channel 
TLC5540INSR 296-10338-2-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC... 6298.00/2,000 2.7V-5.5V Serial ADC... 8.20 6.56 5.54 
TLC55401PW 296-2184-5-ND __|8-Bit, 40Msps, High Speed ADC........24-TSSOP 5.56 4.45 3.46 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Lol Digi-Key Price Each ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
5: | -5- 12-Bit, 1 ‘sps, 2-Channel }-15050-2- ow Volt. 1/0 Touch Screen Controller....16- 7 .50/2,51 
TLV2542CDGK 296-2200-5-ND 2-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel TSC2046IRGVR 296-15050-2-ND | Low Volt. 1/0 Touch Screen Controller....16-QFN 2687.50/2,500 
2.7V-5.5V Serial ADC. 7.70 6.16 5.20 TSC2046IZQCR 296-21289-1-ND | Low Voltage 1/0 Touch Screen 
TLV2542EVM 296-20578-ND Evaluation Module for TLV2542 50.00 — — Controller. 48-VFBGA 2.20 1.76 1.32 
TLV25421D 296-2974-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel TSC2046IZQCR 296-21289-2-ND —_ | Low Voltage I/O Touch Screen 
2.7V-5.5V Serial AD 8.20 6.56 5.54 Controller. _48-VFBGA 2815.00/2,500 
TLV2542IDGK 296-2975-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel TSC2100EVM 296-19021-ND Evaluation Module for TSC2100 — 0100 — — 
2.7V-5.5V Serial ADC. 8.20 6.56 5.54 TSC2100IDA 296-15903-5-ND Prog. Touch Screen Controlle! .82-TSSOP 7.90 6.32 5.34 
TLV2543CDBR 296-10643-1-ND 12.8, e8kaps, 11-Channel 3.3V ee ; TSC2100IRHB 296-17926-ND Prog. Touch Screen Controle 32-0FN 7.90 6.32 5.34 
erial Out l 17 5.7. TSC2101EVM 296-16858-ND Touch Screen Controller Evaluation 
TLV2543CDBR 296-10643-2-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Channel 3.3V Module 10100 — — 
Serial Out ADC... 10576.00/2,000 TSC2101IRGZ 296-17512-ND | Audio Codec w/Integrated Headphone Speaker, 
TLV2543CDW 296-2977-5-ND a 11-Channel 3.3V aan) Gees Amp/Touch Screen Controllet..............- 48-QFN 9.90 7.92 6.69 
erial os 5 - . TSC2102IDA 296-15679-5-ND Programmable Touch Screen 
TLV2543CN 296-2978-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 846 6.77 5.72 Controller with Audio DAC... .32-TSSOP 7.40 5.92 5.00 
TLV25431DB 296-2201-5-ND —_| 12-Bit, 66Ksps, 11-Channel 3.3V TSC2200EVM 296-13596-ND Evaluation Module for TSC2200. .— 10100 — — 
— <a sont Le eee 9.02 7.22 6.09 TSC2200IPW TSC2200IPW-ND | Programmable Touch Screen Controller 
-2979-5- -Bit, 66Ksps, 11-Channel 3. with 12-Bit, 125kHz ADC 
Serial ADC ... 9.02 7.22 6.09 and Keypad Interface .28-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
TLV25431N 296-2980-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 9.02 7.22 6.09 TSC2200IRHB 296-16693-5-ND | Prog. eis Screen Co! Bit, 
TLV2544CD 296-2202-5-ND Eine AUR eee ate 125kHz ADC and Keypad Interface .......32-QFN 5.40 4.32 3.36 
TSI ca 200Ksps 4 Chena : : : TSC2200IRHBR 296-16694-1-ND  |Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, 
a coe yea 5, 125kHz ADC and Keypad Interface 2-OFN 540 4.32 3.36 
2.7V-5.5V Serial ADC 9.00 7.20 6.08 TSC2200IRHBR 296-16694-2-ND | Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, 
TLV2544IPW 296-2982-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 3 
125kHz ADC and Keypad Interface .......32-QFN 9072.00/3,000 
2.7V-5.5V Serial AD 9.00 7.20 6.08 TSC23001PAG 296-14060-ND —_| Programmable Touch Screen Controller 
TLV25440D pee caumm 3 (0 5.5V, 12-BiL 200Kspe, A-Channel ic MCC eee with Audio Codec 64-TOFP 9.50 7.60 6.42 
2 erg wi Mopower- Down. y au TSC2301EVM 296-19022-ND | Evaluation Module for TSC2301. Su =| = 
TLV2545CDGK 296-2203-5-ND Te a aes Chane Toa en TSC2301IGQZR 296-15713-1-ND | Programmable Touch Screen Controller 
GA oe : b ; with Audio Codec 120-BGA 990 7.92 669 
Lee M 206 0s es Ae BI WaOeDOKe re ea PU Seay Vi TSC2301IGQZR 296-15713-2-ND —_| Programmable Touch Screen Controller 
coe Bl SBS, 27 with Audio Codec 120-BGA 15345.00/2,500 
Er SESE ae eS ee S206 SORES TSC23011PAG 296-15680-ND | Programmable Touch Screen Controller 
> 2VinBV Sailel ABC nem GER SEL with Audio Codec 64-TOFP 9.90 7.92 6.69 
ee Sane ‘ : : TSC2302IRGZ 296-19023-ND Prog. Touch Screen Controle 48-QFN 9.00 7.20 6.08 
TLV2548CDW 296-2204-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel 
LP. Serial ADC wiAutopower-Down...20-SOIC 9.70 776 65 TSC2301IZOZ 296-21290-ND Prog. Touch Screen Controlle 120-BGA 9.90 7.92 669 
TLV25481IDW 296-2986-5-ND  |2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel VSP1021PFB eooal [UOT 10-Bit, Low Power Analog-Signal 
LP, Sarial ADC w/Autopower-Down.... 20-SOIC IEISISGRESTMRE.22 wea-wculnrerace |v06-2084e-no | interface Board for HBACMAGU eee 
TLV25481PW 296-2087-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, Audio Analag-ko=DiGhal Converters : 
Serial ADC w/Autopower-Down.......20-TSSOP 866 7.80 6.92 udio Analog-to-Digi' onverter: 
TLV25480QDW 296-13366-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, AFEDRI8201PFBR 296-21570-1-ND 
Serial ADC w/Autopower-Down . .20-SOIC 10.00 9.00 7.98 28.50 26.60 24.70 
TLV2553IDW 296-12227-5-ND _|12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADG.........20-SOIC__ 6.80 5.44 4.59 AFEDRI8201PFBR 296-21570-2-ND 
TLV25531PW 296-15633-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC 5.44 4.59 Radios 46930.00/2,000 
TLV2556EVM 296-20581-ND Evaluation Module for TLV2556.... - = DF1706E DF1706E-ND Digital Filter for PCM170: 17.54 16.37 15.20 
TLV2556IDW 296-12502-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC DFI760P DF1760P-ND Digital Filter for PCM1760 23.27 21.72 20.17 
with Internal Reference... 5.68 4.80 DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for PCM176 23.27 21.72 20.17 
TLV2556IPW 296-13000-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC PCM1800E PCM1800E-ND | Single-Ended 20-Bit, Stereo AD 520 4.16 3.51 
with Internal Reference 5.68 4.80 PCM1801U PCM1801U-ND 16-Bit, Stereo Audio ADC... 5.40 4.32 3.36 
TLV5535EVM 296-10731-ND Evaluation Module for TLV5535 —_ = PCM1802DB PCM1802DB-ND —_ | 24-Bit, 96kHz Delta-Sigma 
TLV5535IPW 296-2206-5-ND | 8-Bit, 35Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 4.32 3.36 Stereo ADC 6.70 5.36 4.53 
TLV5580CDW 296-1912-5-ND 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 16:72) 1053; PCIM1803ADB 296-19473-5-ND Single Ended, Analog Input 24-Bit, 
TLV5580CPW 296-1913-5-ND | 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 16.72 15.53 Q6kHz Stereo ADC 236 1.89 1.47 
TLV5580IDW 296-1914-5-ND__| 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 17.98 16.70 PCM1803DB 296-17658-5-ND | Single Ended, Analog Input 24-6 
TLV55801PW 296-1915-5-ND _[8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 17.98 16.70 96kHz Stereo ADC.... 239 1.91 1.49 
TLV5734PAG 296-12955-5-ND | 8-Bit, 30Msps 3-Channel PCM1804DB PCM1804DB-ND | 24-Bit, 192kHz Delta-Sigma 
3.3V, Very Low Power ADC... 7.60 6.42 Stereo ADC 7.90 632 5.34 
TSC2003EVM 296-21196-ND Evaluation Module for TSC2003 a 4870351 ingle-| 5 i 
TSC2003EVM-PDK —_|296-21197-ND _| Evaluation Kit for TSC2003 .. = = POMIGO7E SSE Oe PE os aly sor 
TSC2003IPW 296-14330-5-ND | 12C Touch Screen Controller . 4.05 3.15 PCM1808PW 296-19773-ND 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. .14-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
TSC20031ZQCR 296-21992-1-ND —_|12C Touch Screen Controller . 4.05 3.15 PCM1850APJT 296-21585-1-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. 32-TOFP 9.60 7.68 6.48 
TSC20031ZQCR 296-21992-2-ND | 2C Touch Screen Controller . 7087.50/2,500 PCM1850APJT 296-21585-2-ND | 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC. 32-TOFP 1560.00/250 
TSC2004IRTIT 296-22660-1-ND co bee il Nanopower, Fey nc orn PCMA1850PJT 296-16929-ND | 24-Bit, 9GkHz, Stereo ADC. 32-TOFP 960 7.68 648 
‘ouch Screen Controller. a oS: 4 PCM1851APJT 296-21586-1-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. 32-TOFP 9.60 7.68 6.48 
TSC2004IRTIT 296-22660-2-ND | 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wir PCM1851APJT 296-21586-2-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. 32-TOFP 1560.00/250 
Touch Screen Controller a 731.50/250 PCIM1851PJT 296-16930-ND 24-Bit, 96kKHz, Stereo ADC .. 32-TOFP 9.60 7.68 6.48 
TSC2004IYZKR 296-23108-1-ND ve sete BE Nanapowe een Fes see PCM1870RHFR 296-21941-1-ND _|16-Bit, LP Stereo Audio AD 4-OFN 4.05 3.24 2.52 
recon seasion2no |12Vi9 02h tmp Tage 8 ee | Pain seziraAD [eat LF Sao mude A Zo SOLO, 
: = Bled PCM1870YZFT 296-22566-2-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio ADC... .24-DSBGA 665.00/250 
TSC20051VZLT 296-21431-1-ND | 1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire PCI4201EVM 296-20983-ND Evaluation Module for PCM42 _— HOlOO aes 
facopneNAT lenrerenori: 1M Touch a foal NEE 5.51 4.41 3.43 PcM4201PW 296-18031-5-ND | 24-Bit, Low Power, Single Channel 
Touch Screen Controller rf SHURA PCM4202EVM 296-17597-ND ate ie for PCM4202 —— mea = 
TSC2006IRTIT 296-22948-1-ND _|1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire PEMASOODET Ee rn HPO OBIE SEKHE Sampling — tas 
Touch Screen Controller ----20-0FN 4.73 3.78 2.94 Stereo Audio ‘ADC 908 818 7.25 
TSC2006IRTIT 296-22948-2-ND | 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wir PCM4202DBT 296-17438-2-ND | High-Pert. 24-Bit, 216kii2 Sampling 
Touch Screen Controller 2d 698.25/250 Stereo Audio ADC 1737.25/250 
TSC20071PW 296-21716-5-ND | 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wir : : - 
Touch Seréen Controller. "16-TSSOP 3.94 3.45 2.45 PCM4202IDBREP 296-22195-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
TSC2007IVZGT 296-21717-1-ND |1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire pete leeks ceaeeaame esd) TD EY 
i PCM4202IDBREP 296-22195-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
Touch Screen Controller .12-DSBGA 4.84 3.87 3.01 Stereo Audio ADC 28-SSOP 48526.00/2,000 
TSC20071VZGT 296-21717-2-ND | 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire peda , i paige 
oe ach Serdar CORPOIler 19-DSAGA 715.00/250 PCM4204EVM 296-18513-ND Evaluation Module for PCN4204. _— 203.00 
TSc2046EIPW 296-21997-5-ND | Low Voltage 1/0 Touch Screen PCM4204PAPT 296-17439-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
Controller 387 340 241 4-Channel Audio ADC 64-HTOFP 13.24 11.93 10.58 
TSC2046EIRGVT 296-21998-1-ND | Low Voltage I/O Touch Screen PCM4204PAPT 296-17439-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
Controller 455 3.64 2.83 4-Channel Audio ADC . 64-HTOFP 2534.00/250 
TSCOOAGEIRGVT 396-21908-2-ND | Low Voltage V0 Touch Screen PCM4220PFBR 296-21962-1-ND__[2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC. 48-TOFP 16.58 14.93 13.24 
Controller 671.75/250 PCM4220PFBR 296-21962-2-ND  |2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC . 48-TOFP 12288.00/1,000 
TSC2046EIZQCT 296-21999-1-ND — | Low Voltage I/O Touch Screen PCM4222PFBR 296-21703-1-ND | 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC . 48-TOFP 22.43 20.93 19.44 
Controller 473 3.78 2.94 PCM4222PFBR 296-21703-2-ND _|2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC . 48-TOFP 18463.00/1,000 
TSC2046EIZQCT 296-21999-2-ND Low Voltage I/O Touch Screen DSP Compatible Analog-to-Digital Converter 
Controller. 8-VFBGA 698.25/250 
TSCQOdGEVM ———296-7516-ND_—_ Evaluation Module for TSC204 = 5000 — = | Afeisozvi2s0 | AFE102¥TRND [Analog ADSL Front En deTorP |” 355400250 
TSC2046EVM-PDK | 296-17518-ND Evaluation Module for TSC2046-PD — 15200 — — 036 89- i : 
AFES805ZCF 296-23582-ND Fully Integrated, 8-Ch. Analog Front End 
TSC2046IGQCR 296-13811-1-ND Low Voltage I/O Touch Screen for Ultrasound NEW!. 135-BGA 83.55 77.98 72.41 
Controller. 48-VFBGA 2.20 1.76 1.32 —— = : : : 
TSC20461GQCR 296-13811-2-ND | Low Voltage 1/0 Touch Screen Digital-to-Analog Converters 
Controller. 48-VFBGA 2815.00/2,500 DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) A 
TSC2046IPWR 296-15049-1-ND | Low Voltage 1/0 Touch Screen DAC712PB DAG712PB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 2850 — — 
Controller. 16-TSSOP 2.00 1.60 1.20 DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 26.33 ee 
TSC2046IPWR 296-15049-2-ND — | Low Voltage 1/0 Touch Screen DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) Ai) 
Controller. 6-TSSOP 2560.00/2,500 DAC712UB 296-14008-5-ND | 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 25.28 a 
TSC2046IRGVR 296-15050-1-ND | Low Volt. I/ wAG-QFN 2.10 1.68 1.26 
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INSTRUMENTS 
Ue Digi-Key Price Each Vel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) {6-Dip 25.05 — — DAG7541AKU DAC7541AKU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC... 18-SOIC 12.35 1142 9.86 
DAG714U DAG714U-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface).......16-SOIC 2175  — — DAC7545GLU DAC7545GLU-ND | 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 
DAG715P DAG715P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip 2748 — — (MPU Compatible)... 18.03 16.83 15.63 
DAG715U DAGC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-SOIC 23.78 — — DAC7545JU DAC7545JU-ND | 12-Bit, CMOS Multiplying DAG 
DAG715UB DAG715UB-ND __| 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-SOIC_ 27.60 — — (MPU Compatible) 9.98 7.99 6.74 
DAC716P DAC716P-ND 16-Bit, DAC 16-Dip 2748 = —  — DAG7551IDRNT 296-18583-1-ND | 12-Bit, Voltage Output, DAC 349 279 247 
DAC716PB DAG716PB-ND 16-Bit, DAC 16-Dip 31.25 — — DAG7551IDRNT 296-18583-2-ND | 12-Bit, Voltage Output, DAC 515.50/250 
DAC716PK DAC716PK-ND 16-Bit, DAC 16-Dip 2913 — — DAG7552IRGTR 296-18222-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage 
DAG716U DAG716U-ND 16-Bit, DAC .16-SOIG 23.78 — — Output DAC 529 4.23 3.29 
DAC716UB DAC716UB-ND 16-Bit, DAC -16-SOIG 27.60 = — ~ — DAC7552IRGTR 296-18222-2-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage 
DAC716UK DAC7I6UK-ND | 16-Bit, DAC... 16-S0IC 2550 — — Output DAC. 8883.00/3,000 
DAC725JP DAG725JP-ND Dual 16-Bit, D: 28-Dip 255.00 — — DAG7553IRGTT 296-18683-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Volt 
DAC811JU DAC811JU-ND | MPU-Compatible 12-Bit, DA “oe-solc 1650 — — OUDURDAGS ee aa Bony AR AG 
DAC813AU DAC813AU-ND | MPU-Compatible 12-Bit, DAC .28-SOIC 1899 — — -18683-0-| Bi i 
DACB13JP DAC813JP-ND __ | MPU-Compatible 12-Bit, DAC... 28-Dip 2366 — — DAGZS5SIRETT ALABEEeD Cant De Low Gilteh, Voltage 45.00/250 
veal DAE ND MET compete tea DAC uBeh iat ee DAC7554EVM 296-17893-ND Evaluation Module for DA — 50.00 — — 
-| -Bit, sps Ss . 4 i = Gra Bi 
TEN DAROGIE DaBe oan Dar bead Cr DAtaagE wl DAC7554IDGS 296-17551-5-ND | 12-Bit, Quad, Voltage Output DAC 960 7.68 6.48 
7 DAC7558EVM 296-20837-ND Evaluation Module for DAC7558 .... 50.00 
DAC900U DAC900U-ND 10-Bit, 165Msps Current Out DAC.......28-SOIC 6.04 4.84 4.08 saan at 
! DAC7558IRHBR 296-18198-1-ND |2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, Ultra Low 
DAC902E DAC902E-ND 12-Bit, 165Msps DAC.... 8-TSSOP 8.81 7.94 7.04 Glitch, Voltage Output DAC 90-0FN PRDEOIRTaSeeatas 
DEM-DACS02E 296-19946-ND | Demo Board for DAC9O2E. — |152100 aa DAC7558IRHBR 296-18198-2-ND |2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, Ultra Low ; ee 
DAC902U DAC902U-ND 42-Bit, 165Msps Current 0 881 7.94 7.04 i ‘age Output DA i 
i Glitch, Voltage Output DAC.....c.oc- 32-OFN 27339.00/3,000 
DAC904E DAC904E-ND 14-Bit, 165Msps DAC... 10.85 9.77 8.66 WREST POSEN 4-Ch12:Bi. Law Power: Valiaas 
DEM-DAC904E 296-19947-ND Demo Board for DAC9O4E. — 5200 — UAIDAG 1 NoMag? _sectesop MRC GEEe OREO 
DAC904U DAC904U-ND 14-Bit, 165Msps Current Out DAC........28-SOIC_10.85 9.77 8.66 BAcyseacnNl PaO 4-Che 2-BIt Log Bower Vokingy : ; 3 
DAC9O8E DACSO8E-ND 8-Bit, 165Msps DAC . B-TSSOP 558 447 3.48 Output DAG > NoNage _48:Tesop MEMES OD OMmRCTOn 
DAC908U DAC908U-ND 8-Bit, 165Msps Currel .28-SOIC 5.58 447 3.48 DACTEESIAPW POR ATEKIOE | 4-Ch. 12-Bit. Low Power Voltage : Z ‘ 
DEM-DAC90XU 296-9470-ND Evaluation Module for DAC9OX — 5200 — DiteieDAC MMO 66 am we 
DAC1220E DAC1220E-ND 20-Bit, Mono, LP, Delta-Sigma DAG ....16-SSOP 11.08 9.98 8.85 as : : 2 
DAC1220EVM 296-17265-ND Evaluation Module for DAC1220 — 5000 = DAC75651CPW 296-23222-5-ND ae Low Power, Voltage Hees 
DACI221E DAC1221E-ND 16-Bit, DAC 16-SSOP 875 7.88 6.99 , ; ; : 
DAC2900-EVM 996-13545-ND Evaluation M — 452.00 ghibe 8 Sy DAC7571EVM 296-19937-ND Evaluation Module for DAC7571 .— 50.00 Fo ates 
7 ah DAG7571IDBVT 296-14345-1-ND | 12-Bit, I2C Voltage Output DA\ S0T23-6 3.94 315 2.45 
DAG2900Y/250 DAC2900Y/250CT-ND |10-Bit, 125Msps Dual DAC FP 9.93 8.94 7.93 BACrey DEVE poeta ANIM 19-bit 2G Vallee Out bag scaaneEte 
DAC2900Y/250 DAC2900Y/250TR-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 48-TOFP 1899.75/250 se se a : 
DAC2902-EVM 296-13546-ND Evaluation Module for DAC290: — 152.00 a DAC7573EVM 296-16743-ND Evaluation Module For DAG7573........-.s-ess — 50.00 SS 
DAC29027/250 DAC2G02V/250CT-ND |12-Bit, 125Msps Dual DAC... 48-TOFP 16.07 15.00 13.93 DAC7S73IPW pea occa Cag) (2-Bit, Quad, Low Power, Voltage 
DAC2902¥/250 DAC2902V/250TR-ND | 12-Bit, 125Msps Dual DAC ... 48-TOFP 3413.75/250 Output I2C Interface DAC 10.25 9.23 8.18 
DAC2904-EVM 296-13547-ND Evaluation Module for DAC29 na — (152100 DAC7574EVM 296-19938-ND | Evaluation Module for DAC7574 50:02 i 
DAC2904Y/250 296-13071-1-ND | Dual, 14-Bit, 125Msps DAC... .48-TOFP 18.84 17.59 16.33 DAC7574IDGSR 296-15227-1-ND | 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage 
DAC2904Y/250 296-13071-2-ND _| Dual, 14-Bit, 125Msps DA\ _48-TOFP 4003.50/250 Output I2C Interface DAC. 10.25 9.23 8.18 
DAC2932PFBT 296-15714-1-ND — | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC -48-TOFP 15.33 13.80 12.24 DAC75741DGSR 296-15227-2-ND | 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage 
DAC2932PFBT 296-15714-2-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC .48-TOFP 2932.50/250 Output I2C Interface DAC 18680.00/2,500 
DAC5571EVM 296-18410-ND Evaluation Module for DAC — one DAC7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DA\ NG 
DACS571IDBVT 296-17199-1-ND |2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage Output DAC7611PB DAC7611PB-ND | 12-Bit, Serial General Purpose DA\ WA = = 
8-Bit DAC SOT-23-6 2.48 1.98 1.49 DAC7611U DAC7611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DA 5.45 = = 
DAC5571IDBVT 296-17199-2-ND | 2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage Output DAC7611UB DAC7611UB-ND —_| 12-Bit, Serial General Purpose DA\ 2 
8-Bit DAC. SOT-23-6 346.50/250 DAG7612U DAC7612U-ND 42-Bit, Dual/Serial GP DAC...... 538 = 
DACS5573EVM 296-16741-ND Evaluation Mi — F500 DAC7612UB DAGC7612UB-ND —_| 12-Bit, Dual/Serial GP DAC..... i = 
DAC5573IPW 296-16636-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC.....16-TSSOP 5.10 4.08 3.45 DAC7613E DAC7613E-ND 12-Bit, Voltage Out Mono Parallel 
DACS5574EVM 296-18411-ND Evaluation Module for DAC5574 ... 50.00 — — DAG +2 LSB 500) 
DAC55741DGS 296-16665-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC 510 408 345 DAC7613EB DAC7613EB-ND | 12-Bit, Voltage Out Mono Parallel 
DACS652AIPFB 296-22614-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC .48-TOFP 10.63 9.57 8.49 DAG #1 LSB.. 24-SSOP 580 — — 
DACS5652EVM 296-17891-ND Evaluation Module for DAC: — 15200 — — DAC7631EVM 296-17621-ND Evaluation Mod —| 5000 — — 
DACS652IPFB 296-17892-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC .48-TOFP 10.63 9.57 8.49 DAC7614E DAG7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DA 10.61 — — 
DACS652MPFBREP _|296-21303-1-ND _| Dual 10-Bit, 275Msps DAC -48-TOFP 21.66 20.22 18.78 DAC7614EB DAC7614EB-ND __| Quad Serial-in 12-Bit DA 140 — — 
DACS652MPFBREP  |296-21303-2-ND | Dual 10-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP 17784.00/1,000 DAC7614P DAC7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 14 — 
DAC5662AIPFB 296-22615-ND Dual 12-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP 16.16 14.55 12.91 DAC7614PB DAC7614PB-ND —_| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 1562 — — 
DAC5662IPFB 296-17242-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 16.16 14.55 12.91 DAC7614U DAC7614U-ND —_| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 1061 — — 
DAC5662MPFBEP 296-22559-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC .48-TQFP 30.50 28.47 26.43 DAC7614UB DAC7614UB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 11.40 — = 
DAC5662MPFBREP 296-21304-1-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC -48-TOFP 28.98 27.06 25.12 DAC7615E DAC7615E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC....... 11.16 = = 
DACSGG2MPFBREP _ /296-21304-2-ND _ | Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 23864.00/1,000 DAC7615P DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5672AIPFB 296-22616-ND Dual 14-Bit, 275Msps DAC -48-TOFP 16.70 15.59 14.47 DAC, +2 LSB.... 16:43 
DAC5672IPFB 296-17549-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC -48-TQFP 16.70 15.59 14.47 DAC7615PB DAC7615PB-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5672MPFBEP 296-22560-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC -48-TOFP 33.80 31.55 29.29 DAC, #1 LSB... nh = 
DAC5672MPFBREP 296-21305-1-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC -48-TQFP 37.76 35.25 32.73 DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5672MPFBREP  |296-21305-2-ND | Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP 31097 .00/1,000 DAC, #2 LSB... 46 — = 
DAC5674IPHP 296-15726-ND 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTOFP 22.50 21.00 19.50 DACT615UB DAC761S5UB-ND Quad Serial-In 12-Bit General P 
DAC5675AIPHP 296-18215-ND 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTOFP 37.50 35.00 32.50 DAC ed SB pos? «sole REC 
DAGSG7SIPHF eeogls OSes ommm) 14-Bit, 400Msps DAC S-HTQFP 37.55 35.05 32.54 DAC7616EB DAC7616EB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1LSB....20-SSOP 966 — — 
DAC5675MPHPEP _|296-21306-1-ND__|14-Bit, 400Msps DAC 8-HTOFP 83.93 78.34 72.75 DAC7616UB DAC7616UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC #1 LSB... 16S0l0. 966 — — 
Ree Bee ee De vale an Saati eS Se DAC7617EB DAC7617EB-ND _| Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB......20-SSOP_ 9.66 = =— — 
~ -1- Bit, 1.0Gsps, 2-Channe ~ S I i 7 r Bi = = = 
DAC5682ZIRGCT 296-22919-2-ND | 16-Bit. 1.0Gsps. 2-Channel DAC 64-QFN  11204.00/250 pacrer7ae BRSTSUAUESN ig) Quad Serial in 12-bit DAC, 21 LSB... 16-SOI0 Re Ga 
; DAC7621E DAG7621E-ND 42-Bit, Parallel In DAC, +2 LSB............20-SSOP 5.50 
DACS68GEVM 296-17515-ND Evaluation Module for DAC568 — 12031009 3 i Bh : aS 
DAC5686IPZP 296-16695-5-ND __|16-Bit, 500Msps, Dual-Ch. DAC... 100-HTQFP 29.63 27.65 25.68 pS BR Cree Ea img) (2 Bit Parallel In DAC, +1 LSB.........20-SSOP Gag 
, SO0Msps, 3 u : J DAG7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, 
DAC5687EVM 296-18682-ND Evaluation Module for DAC568 — 20200 — TA ee 
DAC56871PZP 296-17935-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating a 
Dual-Channel DA 100-HTOFP 33.75 31.50 29.25 DAC7B24PB WAC EAD) oe oo = 
DAC5687MPZP-EP | 296-19871-ND 16-Bit, 500Msps, 2 ql : : 
Dual-Channel DAC 100-HTOFP 67.50 63.00 58.50 DAG7624U ceca 2 e uad DAC, 22 LSB, re 
DACS68BIRGCT 296-23218-1-ND | 2-Channel, 16-Bit, 800Msps DAC.......64-VOFN 49.43 46.13 42.84 r ea - i 
DACS688IRGCT 296-23218-2-ND | 2-Channel, 16-Bit, 800Msps DAC......... 64-VOFN 10502.75/250 DAG TE2UB: BEE Drea #1 LSB, ah) 
DAC6571EVM 296-18412-ND Evaluation Module for DAC657 50.00 DACTEDSP To “958i Quad DA@-ao TSA : 
DAC6571 IDBVT 296-18413-1-ND | 2.7V to 5.5V, I2C Interface, Volt. 7625) ia?! Bit, Qua , 
10-Bit DAC 349 2.79 2.17 Zero-Scale Reset UE tea 
DACES711DBVT 296-18413-2-ND _|2.7V to 5.5V, [2C Interface, Volt. Output, DAC7625P8 paicecicaammm (= 6 Gad DAC, 21 LSB, aa 
515.50/250 610 cale Reset . 85 = — 
DAC6573EVM 296-16742-ND _| Evaluation Module for DAC657. ao = = DAG7625U pecioe Seam 1 Bll, Quad DAC, 22 LSB, wae 
DAC6573IPW 296-16637-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DAC...16-TSSOP 6.10 4.88 4.12 SOs eee ie ESE : ees 
DAC6574EVM 296-18414-ND Evaluation Module for DAC6574 .. w= 50.00 — — DAC7625UB DAC7625UB-ND ier ual Dit +1 LSB, fa 
= a Ri ‘ero-Scale Reset . i - - 
DAC6574IDGS 296-16666-5-ND | Quad, 10-Bit. LP, Voltage Out, DAC. 610 488 412 BAnvesE AACTASEND 46-Bi Low Power (2m) DAG, a Se ee 
DAC7512DBVREP 296-22149-1-ND Low Power, R/R Output, 12-Bit Serial , 
Input DAC 7 225 180 140 DAG7631EB DAC7631EB-ND | 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC. 150) = 
DAG7512DBVREP 296-22149-2-ND | Low Power, R/R Output, 12-Bit Serial DAC7632VFR 296-12630-1-ND__|16-Bit, Dual DAC Fs ee 
Input DAC 3780.00/3,000 DAC7632VFR 296-12630-2-ND | 16-Bit, Dual DAC 72906.00/7,000 
DAC7512E/250 DAC7S12ECT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. B-MSOP 353 2.83 2.20 DAC7634E DAC7E34E-ND! | 16-Bit, Quad DAC 48-80? eo 
DAGC7512E/250 DAC7512ETR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. 8-MSOP 522.00/250 DAC7634EB DAC7634EB-ND | 16-Bit, Quad DAC SR 
DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND  |12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. SOT-23-6 505.50/250 DAC7641YB/250 DAC7641YBCT-ND | 16-Bit, SV, DAC AS 2A ime 
DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. 8-MSOP 3.71 2.97 2.31 DAC7641YB/250 DAC7641YBTR-ND_| 16-Bit, 5V, DAC. 2534.00/250 
DAG7513E/250 DAG7513ETR-ND _|12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. 8-MSOP 548.75/250 DAC7641Y/250 DAC7641YCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC. a = = 
DAC7513N/250 DAC7513NCT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. SOT-23-8 362 290 226 DAC7641Y/250 DAC7641YTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC. 2215.25/250 
DAG7513N/250 DAC7513NTR-ND |12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. SOT-23-8 535.25/250 DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC . Te 
DAC7541 AJP DAC7541AJP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 41.71 10.55 9.35 DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND 16-Bit, Dual Low Power DAC . 3713.50/250 
DAG7541AJU DAC7541AJU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 10.61 956 848 DAC7643VFT DAGC7643VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC . ee 
DAG7541AKP DAC7541AKP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 13.38 12.05 10.68 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Tt Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DAC7643VFT DAG7643VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC... .32-LOFP 3713.50/250 DAC85601ADGKT 296-21385-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7644E DAC7644E-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 48-SSOP 2993 — — DAC. 8 770 6.16 5.20 
DAG7644EB DAC7644EB-ND —_| 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 48-SSOP 34.73 — — DAC85601ADGKT 296-21385-2-ND 
DAC7654EVM 296-16990-ND Evaluation Module for DAC7654 — 5.00 — — 1251.25/250 
DAG7654YCT 296-17887-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. .64-LOFP 42.23 —  — DACB8560IBDGKT 296-21386-1-ND 
DAC7664YCT 296-16928-1-ND | 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. 64-LOFP 4020. 0=— = — 920 7.36 6.21 
DAG7664YCT 296-16928-2-ND | 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. .64-LOFP 8542.50/250 DACB560IBDGKT 296-21386-2-ND 
DAC7714U DAC7714U-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC....16-SOIC 16.32 _ _ 1495.00/250 
DAC7714UB DAC7714UB-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC....16-SOIC 17.96 — _ DAC8560ICDGKT 996-21387-1-ND 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAG7715U DAG7715U-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAG....16-SOIC_ 1718 — — DAC... 970 7.76 655 
DAC7715UB DAC7715UB-ND | 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC... 16-SOIC 1890 — — DAC8560ICDGKT 296-21387-2-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAG7724N DAC7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 1775 — — DAC... 1576.25/250 
DAG7724NB DAGC7724NB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 1902 — — DACBSGOIDDGKT 206-21388-4-ND 116-Bit Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7724U DAC7724U-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC. “98-s0lc 1689 — — 7 ae Naa A onic Aga Ba Hee 
DAC7724UB DAC7724UB-ND__| 12-Bit, Quad Parallel DAC . -28-SOIG_ 18.68 DAC8560IDDGKT 296-21388-2-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC7725N DAC7725N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC = 17.75 _ _ DAC _.8-MSOP. 1785.00/250 
DAC7725NB DAC7725NB-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . .28-PLCC 19.02 => =— DAC85641APW 296-22920-5-ND 
DACTTSIEC DAGTTStEGND | 16-6 Low Power DAG. 2ess0P 1590 voag Out OAC snEEELEDIE DS! 
| Bit, Low Power - i - -— x Bra 
DAC7731EVM 296-19939-ND _| Evaluation Module for DAC7731 .. So = = DAGBSESIEPW pee aD iat Ultra(Pow Gite ih 1S OGRE 
DAC7734E DAC7734E-ND | Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DA OP 7: DAC8564ICPW 296-22922-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch cme aes 
DAGC7734EB DAC7734EB-ND | Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 51.90 — — Voltage Out DAC..... 18.38 1745 15.93 
DAG7734EC DAC7734EC-ND | Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 60.90 — — DAC8S64IDPW 296-22923-5-ND |416-Bit. Quad Channel, Ultra Low Glitch 
DAG7741EVM 296-19940-ND Evaluation Module for DAC7741 — foo Voltage Out DAC 20.18 18.83 17.49 
DAC7741Y/250 296-14009-1-ND | 16-Bit, Single Channel DAC... .48-LOFP 15.99 DAGESGSIAPW po Sovran ime 16-BiL Cuad Channel Uivalow Clinch - - - 
DAC7741¥/250 296-14009-2-ND | 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP 3060.00/250 d j 
DAC7741YB/250 296-12702-1-ND | 16-Bit, Single Channel DA “48-LOFP 1650 — — BAnasRs APW aopeomescm |S eT nea Te HGS Was Thies 
DAG7741YB/250 296-12702-2-ND _ | 16-Bit, Single Channel DA .48-LOFP 3506.25/250 Voligge Out DAG. 1868 17.43 1619 
DAC7741YC/250 DAC7741YC/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 48-LOFP 1815 — — DACRSESICEW Sa aMeAE TD ie-Bit ana Ghaninel: UirciL gw Glitch : : : 
DAG7741YC/250 DAC7741YC/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC .48-LOFP 3857.00/250 Voltage Out DAC... Té-TSSOP HRSSRERC A San etas 
DAC7742Y/250 296-14169-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC -48-LOFP 15.99 DACases IDPH! Pere eee 16-BK Guad Channal Uti Law Gish : : : 
DAC7742Y/250 296-14169-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC .48-LOFP 3060.00/250 volta ' 
DAC7742YB/250 296-14167-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC “48-LOFP 16.50 ‘oltage Out DAC... -16-TSSOP Reo ES Soa ae 
ie DAC8571EVM 296-19942-ND Evaluation Module f S20 oS | 
DAC7742YB/250 296-14167-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC .48-LOFP 3506. 25/250 DACRE HINER: Poe AEN te Bit Low Paver lee DAC Leh AD OEE 
DAC7742YC/250 296-14168-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC .48-LOFP 18.15 = Hi Saw ower : : : 
- DAGC8571IDGKR 296-14307-2-ND | 16-Bit, Low Power I2C DAC 9145.00/2,500 
DAC7742YC/250 296-14168-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC -48-LOFP 3857.00/250 ; 
DACT744E DACT744E-ND Quad Parallel 16-Bit DAC 48-Ss0P FTC re DAC8574EVM 296-18415-ND Evaluation Module for DAC8574 — 
DAC7744EB DAC7744EB-ND | Quad Parallel 16-Bit DA 48-880P 5190 — — DAC8574IPW 296-14170-5-ND | 16-Bit, Quad Rail-to-Rail DAC............16-TSSOP 15.38 14.35 13.33 
DAC7744EC DAC7744EC-ND | Quad Parallel 16-Bit DA 48-880P 6090 — — DAC8580EVM 296-19403-3-ND _| Evaluation Module for DAC8580 — ko 
DAG7800LU 296-12976-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC . .16-S0IG | 2938 = — = — DAC8580IPW 296-18311-5-ND | 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltage 
DAC7801KP DAC7801KP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 24-Dip 2768 = —  — Output DAC -16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
DAC7801LP DAC7801LP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DAC . 34.94 — — DAC8581EVM 296-19404-3-ND Evaluation Module for DAC8581 50.00 _— 
DAC7801LU 296-18289-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC . 30.86 — — DAC8581IPW 296-18312-5-ND | 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltag 
DAG7802KU 296-12978-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC . 995 — Output DAC... -16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
DAC7802LP DAC7802LP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DAC . 33.47 = = DAC8801EVM 296-18416-ND Evaluation Module for DAC8801 — 50.00 _ _ 
DAC7BO2LU 296-12980-5-ND [Dual 12-Bit, Monolithic DAC. = DAG8801IDGKT 296-17641-1-ND _|14-Bit Multiplying DAC. 850 7.65 6.79 
DAG7811EVM 296-18684-ND Evaluation Module for DAC7811 — 5000 — — DAC8801IDGKT 296-17641-2-ND | 14-Bit Multiplying DAC 1625.75/250 
DAG7811IDGSR 296-19660-1-ND | 12-Bit, Serial In, Multiplying DAC. 510 4.08 3.45 DAC8801IDRBT 296-17642-1-ND 850 7.65 6.79 
DAC7811IDGSR 296-19660-2-ND | 12-Bit, Serial In, Multiplying DAC. 7905.00/2,500 DAC8801IDRBT 296-17642-2-ND 1625.75/250 
DAC7821IPW 296-19540-5-ND _|12-Bit, Parallel In, Multiplying DA 5.20 4.16 3.51 DAC8802IPW 296-19405-5-ND 
DAC7822IRTAT 296-20636-1-ND 840 672 567 1016 9.15 8.12 


Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC..40-QFN 


DAC8803IDBT 
DAC8803IDBT 


296-18685-1-ND 
296-18685-2-ND 


20.93 19.53 18.14 


4446.50/250 
DAC8805QDBTR 296-21734-1-ND 14-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying 
DAC. 10.25 9.23 8.18 
DAC8805QDBTR 296-21734-2-ND 14-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying 
DAC. 15190.00/2,000 
DAC8806IDB 296-19722-5-ND 14-Bit, Parallel in Multiplying DAC 9.16 825 7.32 
DAC8811EVM 296-18417-ND Evaluation Module for DAC8811 — 50100: - = 


DAC8811IBDGKT 


296-17643-1-ND 


16-Bit Multiplying DAC. 


13.16 11.85 10.51 


DAC8811IBDGKT 
DAC8811IBDRBT 
DAC8811IBDRBT 
DAC8811ICDGKT 
DAC8811ICDGKT 


296-17643-2-ND 
296-17644-1-ND 
296-17644-2-ND 
296-17645-1-ND 
296-17645-2-ND 


16-Bit Multiplying DAC. 
16-Bit Multiplying DAC. 
16-Bit Multiplying DAC. 
16-Bit Multiplying DAC. 
16-Bit Multiplying DAC. 


2518.25/250 
13.16 11.85 10.51 
2518.25/250 
15.08 13.58 12.04 
2884.75/250 


DAC7822IRTAT 296-20636-2-ND —_| Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC..40-QFN 1365.00/250 
DAC8043UC DAC8043UC-ND Serial-In 12-Bit DAC... 8-SOIC 8.55 = = 
DAC8043U DAC8043U-ND Serial-In 12-Bit DAC... 6.84 = = 
DAC8164IAPW. 296-23142-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC 13.24 11.93 10.58 
DAC81641BPW 296-23143-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC 16-TSSOP 16.58 14.93 13.24 
DAC8164ICPW. 296-23144-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC 16-TSSOP 14.91 13.43 11.91 
DAC8164IDPW 296-23145-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC.. 6-TSSOP 16.43 15.33 14.24 
DAC81651APW. 296-23146-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC 16-TSSOP 13.24 11.93 10.58 
DAC81651BPW. 296-23147-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC 16-TSSOP 16.58 14.93 13.24 
DAC81651CPW. 296-23148-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 

Output DAC 16-TSSOP 14.91 13.43 11.91 
DAC81651IDPW 296-23149-5-ND —_| 14-Bit, Quad Channel, Voltage 


Output DAC 6-TSSOP 16.43 15.33 14.24 
DAC8501E/250 DAC8501E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC .8-MSOP 6.60 5.28 4.46 
DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC .8-MSOP 1072.50/250 
DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC -8-MSOP 6.28 5.03 4.24 
DAC8531E/250 DAC8531E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC . 8-MSOP 1020.50/250 
DAC8531EVM 296-13548-ND Evaluation Module for DAC8531 — 101.00 — 


DAC8531IDRBT 
DAC8531IDRBT 
DAC8532IDGK 


296-15727-1-ND 
296-15727-2-ND 
DAC8532IDGK-ND 


16-Bit, Low Power, R/R Output DAC 
16-Bit, Low Power, R/R Output DAC 
16-Bit, 2-Channel, Low Power DAC . 


6.28 5.03 4.24 
1020.50/250 
8.91 8.03 7.12 


DAC8811ICDRBT 
DAC8811ICDRBT 
DAC8812IBPW. 


DAC8812ICPW. 


296-17646-1-ND 
296-17646-2-ND 
296-19406-5-ND 


296-19407-5-ND 


16-Bit Multiplying DAC. 
16-Bit Multiplying DAC. 
Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying 


15.08 13.58 12.04 
2884.75/250 


13.99 12.60 11.18 
16.24 14.63 12.97 


DAC8814IBDBT 


296-18608-1-ND 


Quad, Serial In 16-Bit Multiplying 


DAC8534EVM 296-17255-ND Evaluation Module for DAC8534 .. 50.00 = = 
DAC85341PW 296-13718-5-ND —_| Quad Channel, Low Power, 16-Bit, 

Serial Input DAC 14.58 13.13 11.64 
DAC8541EVM 296-19941-ND Evaluation Module for DAC8541 — 101.00 = 
DAC8541Y/250 296-12427-1-ND 16-Bit, Low Power DAC -32-TOFP 6.60 5.28 4.46 
DAC8541/250 296-12427-2-ND 16-Bit, Low Power DAC .32-TQFP 1072.50/250 


DAC85441PFB 


296-17092-ND 


Quad, 16-Bit, R/R Volt. Output DAC......48-TQFP 


16.24 14.63 12.97 


DAC8550IBDGKT 296-19621-1-ND —_| 16-Bit, Voltage Output DAC .8-MSOP 640 5.12 4.32 
DAC8550IBDGKT 296-19621-2-ND —_| 16-Bit, Voltage Output DA\ .8-MSOP 1040.00/250 
DAC8550IDGKT 296-19622-1-ND __| 16-Bit, Voltage Output DA\ .8-MSOP_ 5.90 4.72 3.99 
DAC8550IDGKT 296-19622-2-ND —_| 16-Bit, Voltage Output DA\ . 8-MSOP 958.75/250 
DAC8551EVM 296-20838-ND Evaluation Module for DAC8551 — 50.00 = = 


DAC8551IADGKT 
DAC8551IADGKT 


296-21222-1-ND 
296-21222-2-ND 


16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 
Output DAC 
16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 


8-MSOP 


5.90 4.72 3.99 


Output DAC. 8-MSOP 958.75/250 
DAC8551IDGKT 296-18290-1-ND 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 

Output DAC. 8-MSOP 6.50 5.20 4.39 
DAC8551IDGKT 296-18290-2-ND 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage 

Output DAC. . 8-MSOP 1056.25/250 
DAC8552IDGKT 296-20676-1-ND 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DA\ .8-MSOP 9.66 8.70 7.72 
DAC8552IDGKT 296-20676-2-ND 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DA\ . 8-MSOP 1848.75/250 
DAC8554EVM 296-19429-ND Evaluation Module for DAC8554 .. — (50100) -_- = 
DAC85541PW 296-18310-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, 

Voltage Output DAC.... i 15.60 14.56 13.52 
DAC85551PW 296-19402-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, 


Voltage Output DAC.... 


15.60 14.56 13.52 


DAC. 27.98 26.11 24.25 
DAC8814IBDBT 296-18608-2-ND | Quad, Serial In 

DAC. 5944.75/250 
DAC8814ICDBT 296-18609-1-ND Quad, Serial In 16-Bit Multiplying 

DAC. 32.10 29.96 27.82 
DAC8814ICDBT 296-18609-2-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying 

DAC. 6821.25/250 
DAC8820IBDB 296-19654-5-ND 16-Bit, Parallel in Multiply’ 14.16 12.75 11.31 
DAC8820ICDB 296-19655-5-ND 16-Bit, Parallel In Multiplying DAC 16.49 14.85 13.17 
DAC8822QBDBTR 296-21735-1-ND 16-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying 

14.41 12.98 11.51 
DAC8822QBDBTR 296-21735-2-ND 
21366.00/2,000 
DAC8822QCDBTR 296-21699-1-ND 
16.58 14.93 13.24 
DAC8822QCDBTR 296-21699-2-ND 
24576.00/2,000 

DAC88301BD 296-21736-5-ND 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC. 14.24 12.83 11.38 
DAC8830ICD 296-21737-5-ND 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC. 14.58 13.13 11.64 
DAC8830ID 296-21738-5-ND 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC. 13.24 11.93 10.58 
DAC8831EVM 296-20839-ND Evaluation Module for DAC8831 .... 50.00 = = 
DAC8831IBD 296-18028-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 

Voltage Output DAC 14.24 12.83 11.38 
DAC8831IBRGYT 296-20703-1-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 

Voltage Output DAC 15.49 13.95 12.37 
DAC8831IBRGYT 296-20703-2-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 

Voltage Output DAC 2964.50/250 


DAC8831ICD 


296-18029-5-ND 


2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 
Voltage Output DAC 


14.58 13.13 11.64 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INSTRUMENTS 
Tl. Digi-Key Price Each ih Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 —~100 Part No. Part No. Description Pkg. = 125100 
DAC8831ICRGYT 296-20704-1-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, TLV5604CPW 296-3033-5-ND | 10-Bit, 3s, 2.7V- 
Voltage Output DAC... ug 15.91 14.33 12.71 Serial DAC 16-TSSOP 7.40 5.92 5.00 
DAC8831ICRGYT 296-20704-2-ND |2.7V to 5.5V,, 16-Bit Ultra Low Power, TLV56041D 296-1916-5-ND | 10-Bit, 3s, 2.7V- 
Voltage Output DAC... 3044.00/250 Parallel DA 16-SOIC 7.90 6.32 5.34 
DAC8831ID 296-18030-5-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, TLV5604IPW 296-1917-5-ND ‘| 10-Bit, 3p, 2. 
Voltage Output DAC... 13.24 11.93 10.58 Parallel DAC... 16-TSSOP 7.90 6.32 5.34 
DAC8831IRGYT 296-20705-1-ND  |2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, TLV5606CD 296-2298-5-ND | 10-Bit, 3 or 9s, 2.7V- 
Voltage Output DAC... ai 14.58 13.13 11.64 Serial DAC... 293 2.34 1.82 
DAC8831IRGYT 296-20705-2-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, TLV5606ID 296-3034-5-ND ‘| 10-Bit, 3 or 9s, 2.7V- 
Voltage Output DAC 2789.00/250 Serial DAC 315 252 1.96 
DAC8831MCDEP 296-21224-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit U TLV5606IDGK 296-3035-5-ND | 10-Bit, 3 or Sis, 2. 
Voltage Output DAC... 24.94 23.28 21.62 Serial DAC .... 315 252 1.96 
DAC8832ICRGYT 296-19588-T-ND _|16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC 1591 1433 12.71 TLV5608IDW 296-3036-5-ND | 10-Bit, 1/3ys, 2.7V-5.5V Octal 
DAC8832ICRGYT 296-19588-2-ND | 16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC 3044.00/250 Serial DAC..... 980 7.84 6.62 
DAC8871SBPW 296-22150-5-ND | 16-Bit, 1-Ch., Serial InWaliage Out, TLV5608IPW 296-3037-5-ND | 10-Bit, 1/3ys, 2.7V-5.5V Octal 
16.33 14.70 13.04 Serial DAC .... 9.80 7.84 6.62 
DAC8871SPW 296-22151-5-ND | 16-Bit, TLV56101IDW 296-3038-5-ND | 12-Bit, 1/3ys, 2. 
13.33 12.00 10.64 Serial DAC... 14.16 12.75 11.31 
DAC8881SRGET 296-227--ND  |16-Bit, 1-Channel Volt. Output DAC. 14.66 13.20 11.71 TLVS610IPW 296-3039-5-ND | 12-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal 
DAC8881SRGET 296-22741-2-ND | 16-Bit, 1-Channel Volt. Output DAC. 2805.00/250 Serial DAC .... 14.16 12.75 11.31 
DSD1608PAH 296-13451-ND 24-Bit, 8-Channel Multi-Format DAC.....52-TOFP 7.08 6.38 5.66 TLV56101YE 296-17097-ND 12-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal 
THS5641AlDW 296-2989-5-ND | 8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC.........28-SOIC 5.52 4.42 3.73 Serial DAC .... 14.16 12.75 11.31 
THS5641AlPW 296-2990-5-ND _|8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC.....28-TSSOP__ 5.52 4.42 3.73 TLV56101YZR 296-21503-1-ND | 12-Bit, 1/3us, 2. 
THS5647EVM 296-10055-ND Evaluation Module for THS5641 .. —100 -— — Serial DAC .... 14.16 12.75 11.31 
THS5651AIDW 296-2992-5-ND | 10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC......20-SOIC 8.56 6.85 5.78 TLVS6101YZR 296-21503-2-ND | 12-Bit, 1/3ys, 2.7V-5 SV Octal 
THS5651AIPW 296-2287-5-ND | 10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 8.56 6.85 5.78 Serial DAC 30984.00/3,000 
THS5651EVM 296-10056-ND Evaluation Module for THS5651 .. — Hoo TLV5613CDW 296-2299-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5. 
THS5661AIDW 296-2995-5-ND___| 12-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC. 10.45 9.41 8.34 Parallel DAC... 520 4.16 3.51 
THS5661AIPW 296-2288-5-ND 72-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC. 1045 941 8.34 TLV5613CPW 296-1918-5-ND 12-Bit, 1s, 2.7V- 
THS5671AlDW 296-2998-5-ND | 14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC. 11.63 10.47 9.29 Parallel DAC... 5.20 4.16 3.51 
THS5671AIPW 296-2289-5-ND | 14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC. 11.63 10.47 9.29 TLV5613IDW 296-1919-5-ND | 12-Bit, Tus, 2.7V- 
THS5671EVM 296-10058-ND Evaluation Module for THS5674 .. — 101.00 — — Parallel DAC... 560 4.48 3.78 
THS8083A95PZP 296-13345-ND Triple 8-Bit, 95Msps, 3.3V Video a TLV5613IPW 296-1920-5-ND ‘| 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single 
Graphics Digitizer w/Digital PLL.... 100-HTQFP 14.23 12.81 11.36 Parallel DAC... _ 20-TSSOP 5.60 4.48 3.78 
THS8133BCPHP 296-2999-ND 70-Bit, 80Msps 3V-5V Triple TLV5614CD 296-2300-5-ND 12-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Quad 
Video DAC... 12.99 11.70 10.38 Serial DAC ate 16-SOIC 12.41 11.18 9.91 
THS8134BCPHP 296-3001-ND 8-Bit, 80Msps 3V-5V Triple TLV5614CPW 296-3040-5-ND | 12-Bit, 3ys, 2.7V- 
Video DAC 975 878 7.79 Serial DAC .16-TSSOP 12.41 1118 9.91 
THS8135PHP 296-13049-5-ND _| Triple 10-Bit Video 8.33 7.50 6.65 TLV56141D 296-1921-5-ND | 12-Bit, 3ys, 2. 
TLC5602CDW 296-3003-5-ND 8-Bit, 30Msps 5V Single Video DAC. 3.31 265 2.06 Serial DAC ase 16-SOIC 13.33 12.00 10.64 
TLC5615CD 296-3004-5-ND 10-Bit, 12.511s, 5V Single Serial DAC 4.07 3.26 2.54 TLVS6141PW 296-1922-5-ND 12-Bit, Sys, 2.7V-5.5V Quad 
TLC5615CDGK 296-3005-5-ND 10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC...8-TSSOP 4.07 3.26 2.54 Serial DAC 13.33 12.00 10.64 
TLC5615CP 296-3006-5-ND | 10-Bit, 12.5s, 5V Single Serial DAC 4.07 3.26 2.54 TLV56141YZT 296-22432-1-ND | 12-Bit, 3us, 2.7V- 
TLC56151D 296-3007-5-ND __| 10-Bit, 12.5ys, 5V Single Serial DAC 428 342 2.66 Serial DAC 11.55 10.25 
TLC5615IP 296-2292-5-ND 10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC 428 342 266 TLVS6141YZ2T 296-22432-2-ND | 12-Bit, 3s, 2. 
TLC5618AQD 296-3011-5-ND 12-Bit, 2.5ys, 5V Dual Serial DAC 882 7.06 5.96 Serial DAC ase 2454.50/250 
TLC5620CD 296-1861-5-ND | 8-Bit, 10's, 5V Quad Serial DA 3.42 2.74 2.13 TLV5614MPWREP 296-21258-1-ND | 12-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Quad 
TLC5620CN 296-1862-5-ND | 8-Bit, 10's, 5V Quad Serial DA 3.62 2.90 2.26 Serial DAC 20.40 19.04 17.68 
TLC56201D 296-1339-5-ND __| 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DA 3.62 2.90 2.26 TLV5614MPWREP 296-21258-2-ND —  12-Bit, 3us, 2.7V- 
TLC56201DR 296-1339-1-ND | 8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DA 362 290 226 Serial DAC -16-TSSOP 33592.00/2,000 
TLC56201DR 296-1339-2-ND | 8-Bit, 10's, 5V Quad Serial DA 5072.50/2,500 TLV5616CD 296-2301-5-ND ‘| 12-Bit, 3s, 2. 
TLC56201N 296-3012-5-ND | 8-Bit, 10's, 5V Quad Serial DA 3.80 3.05 2.37 Serial DAC oe 5.20 4.16 3.51 
TLC5628CDW 296-1864-5-ND 8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC 551 441 3.43 TLVS616CDR 296-2301-1-ND 12-Bit, Sus, 2.7V-5.5V Quad 
TLC5628CN 296-1865-5-ND __|8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC... 510 4.08 3.45 Serial DAC 9.20 4.16 3.51 
TLC5628IDW 296-3013-5-ND _|8-Bit, 10us, 5V Octal Serial DAC... 5.20 416 3.51 TLV5616CDR 296-2301-2-ND | 12-Bit, Sys, 2.7V- 
TLC5628IN 296-3014-5-ND | 8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAC... 550 4.40 3.72 Serial DAC .... 8060.00/2,500 
TLC7225CDW 296-3015-5-ND | 8-Bit, 5jis, 5V-15V Quad Parallel DA‘ 5.02 4.02 3.13 TLV5616CP 296-3041-5-ND 12-Bit, 3ps, 2.7V-5. 5.20 4.16 3.51 
TLC72251DW 296-3016-5-ND | 8-Bit, Sis, 5V-15V Quad Parallel DAC... 5.36 4.29 3.34 TLV56161D 296-1923-5-ND | 12-Bit, Sus, 2.7V~ 
TLC7226CDW 296-3017-5-ND __|8-Bit, 51s, 15V Quad Parallel DAC....... 459 3.68 2.86 Serial DAC 5.60 4.48 3.78 
TLC7226CN 296-3018-5-ND  |8-Bit, 5s, 15V Quad Parallel DAC 482 3.86 3.00 TLV56161DR 296-1923-1-ND | 12-Bit, 3y1s, 2.7V- 
TLC72261IDW 296-3019-5-ND | 8-Bit, 5jis, 15V Quad Parallel DAC 4.93 3.95 3.07 Serial DAC 5.60 448 3.78 
TLC7226IN 296-2296-5-ND | 8-Bit, 5s, 15V Quad Parallel DAC 5.24 4.20 3.27 TLV5616IDGK 296-3042-5-ND | 12-Bit, 3y1s, 2. 
TLC7524CD 296-1866-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5V-15V Single Serial DAC ee 5.60 4.48 3.78 
Parallel Multiplying DAC ......:cs:coo 3.41249 1.94 TLV56161DR 296-1923-2-ND | 12-Bit, Sus, 2.7V-5.5V Quad 
TLO7524CEN 296-1867-5-ND | 8-Bit, 0.tus, 5V-15V Single Serial DAC 8680.00/2,500 
Parallel Multiplying DAC ......-ssssesessee 3.11 249 1.94 TLV5617ACD 296-2302-5-ND | 10-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual 
TLC7524CN 296-1868-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single Serial DAC .... 5.06 4.05 3.15 
Parallel Multiplying DAC ......cacsessesee 3.31 2.65 2.06 TLV5617AID 296-3043-5-ND | 10-Bit, 2.5yis, 2. 
TLC7524CPW 296-3020-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5V-15V Single Serial DAC .. 5.40 4.32 3.36 
Parallel Multiplying DAC ......c:se-« 341 249 1.94 TLV5618ACD 296-2303-5-ND | 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual 
TLO7524EN 296-1869-5-ND | 8-Bit, 0.tus, 5V-15V Single Serial DAC..... 810 6.48 5.47 
Parallel Multiplying DAC ........:--ssesssee0 16-Dip 374 299 233 TLV5618AID 296-3044-5-ND 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual 
TLC75241D 296-3021-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single Serial DAC .... .8-S0IC 8.70 6.96 5.88 
Parallel Multiplying DAC ..............000..- 16-SOIC 3.31 2.65 2.06 TLV5618AIP 296-10735-5-ND 12-Bit, 2.5p's, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8+ Dip 8.70 696 5.88 
TLC75241FN 296-3022-5-ND 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single TLV5618AMDREP 296-21259-1-ND 12-Bit, 2.5s, 2.7V-5.5V Dual 
Parallel Multiplying DAC .....:c:sesee 20-PLCC 3.31 2.65 2.06 Serial DAC .... 8-SOIC 12.33 11.10 9.85 
TLC75241N 296-3023-5-ND 8-Bit, 0.1s, 5V-15V Single TLV5618AMDREP 296-21259-2-ND 12-Bit, 2.5s, 2.7V-5.5V Dual 
Parallel Multiplying DAC ......cacsessesee 16-Dip 353 283 2.20 Serial DAC .... 22477.50/2,500 
TLC7528CDW 296-1340-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual TLV5618AQD 296-2304-5-ND ‘| 12-Bit, 2.5ys, 2. 
Parallel Multiplying DAC ......c.:se-« 20-SOIC 3.31 265 2.06 Serial DAC .... 833 7.50 6.65 
TLC7528CDWR 296-1340-1-ND | 8-Bit, 01s, 5V-15V Dual TLV5619-TLV5639EVM_|296-10736-ND Evaluation Module for TLV5619-TLV5639......— 101.00 — — 
Parallel Multiplying DAC .....cca:sese 20-SOIC 3.31 2.65 2.06 TLV5619CDW 296-1924-5-ND | 12-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Single 
TLC7528CDWR 296-1340-2-ND _[8-Bit, 0.Tus, 5V-T5V Dual Parallel DAC NEWS... 520 4.16 3.51 
Parallel Multiplying DAC ........:s.e0- 20-SOIC 3748.00/2,000 TLV5619CPW 296-1925-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single 
TLC7528CFN 296-3024-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual Parallel DAC NEW!..... 520 4.16 3.51 
Parallel Multiplying DAC ......s.:se0 20-PLCC 3.31 265 2.06 TLV5619IDW 296-3045-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single 
TLC7528CN 296-1871-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual Parallel DAC... 5.60 4.48 3.78 
Parallel Multiplying DAC . 3.31 2.65 2.06 TLV56191PW 296-2305-5-ND | 12-Bit, Tus, 2.7V- 
TLC7528EDW 296-3025-5-ND _[8-Bit, 0.Tus, 5V-15V Dual Parallel DAC... 560 4.48 3.78 
Parallel Multiplying DAC 3.85 3.08 2.40 TLV5619QDWREP 296-18148-1-ND | 12-Bit, 1pss, 2.7 
TLC7528EN 296-3026-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual Parallel DAC... 7.62 6.10 5.15 
Parallel Multiplying DAC 3.96 3.17 247 TLV5619QDWREP 296-18148-2-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V- 
TLC7528IDW 296-3027-5-ND | 8-Bit, 0.1y's, 5V-15V Dual Parallel DAC... 9526.00/2,000 
Parallel Multiplying DAC. 3.53 2.83 2.20 TLV5620CD 296-3047-5-ND | 8-Bit, 10us, 2.7V-5 25V Quad 
TLC75261FN 296-3028-5-ND | 8-Bit, 0.Tus, 5V-T5V Dual Serial DAC 225 1.80 1.40 
Parallel Multiplying DAC ......s.:s:e 20-PLCC 3.53 283 2.20 TLV5620CN 296-2306-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7V-5.25V Quad 
TLC7528IN 296-3029-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual Serial DAC 259 2.07 1.61 
Parallel Multiplying DAC ..............::- 20-Dip 3.53 283 2.20 TLV56201D 296-3048-5-ND 8-Bit, 10ps, 2.7-! 5.25V Quad 
TLC7528IPW 296-3030-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual Serial DAC... 236 1.89 1.47 
Parallel Multiplying DAC ......c:se 20-TSSOP 3.53 2.83 2.20 TLV56201N 296-3040-5-ND  |8-Bit, 10us, 2.7V-5 25V Quad 
TLC7628CDW 296-3031-5-ND _[8-Bit, 0.tus, T1V-14V Dual Serial DAC 281 2.25 175 
Parallel Multiplying DAC ......c.:see-« 20-SOIC 3.53 283 2.20 TLV56211D 296-2307-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7V-5.25V Quad 
TLC7628CN 296-3032-5-ND | 8-Bit, 0.1y's, 11V-14V Dual Serial DAC 371 (207 281 
Parallel Multiplying DAC ......cacsesesee 20-Dip 3.22 258 2.01 TLV5623CD 296-2308-5-ND | 8-Bit, 3ys, 2.7V-5.5V Single 
TLV5604CD 296-2297-5-ND | 10-Bit, 3us, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC..... 248 1.98 1.49 
Serial DAC 7.40 5.92 5.00 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Ups Digi-Key Price Each Tal: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
TLV5623CDGK 296-3051-5-ND —|8-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Single DSD1793DB 296-15083-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC 248 1.98 1.49 Stereo DAC 28-SSOP 473 3.78 294 
TLV56231D 296-3052-5-ND —|8-Bit, 3ys, 2.7V-5.5V Single DSD1794ADBR 296-21535-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC... 248 1.98 1.54 Stereo DAC 16.58 14.93 13.24 
TLV56231IDGK 296-3053-5-ND  |8-Bit, 3s, 2.7V-5. DSD1794ADBR 296-21535-2-ND | 24-Bit, 192k! 
Serial DAC 248 1.98 1.54 Stereo DAC 24576.00/2,000 
TLV5624CD 296-2309-5-ND  |8-Bit, 1.0-3.5y!s, 2.7V-5.5V Single DSD1794DB 296-15311-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 
Serial DAC 3.60 2.88 2.24 Stereo DAC 16.64 14.99 13.29 
TLV56241D 296-3054-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5y, 2. DSD1796DB 296-18431-ND 24-Bit, 192kHz Samp! 
Serial DAC... 383 3.06 2.38 Stereo DAG .....n. 590 4.72 3.99 
TLV5624IDGK 296-3055-5-ND | 8-Bit, 1.0-3.5ls, 2.7V-5.5V PCMS6P PCMS6P-ND Serial In 16-Bit, ES 
Single Serial DAC... 383 3.06 2.38 PCM56U PCMS56U-ND 16-Bit, Audio DAC...... 466 = — — 
310-5: Bi zx PCM69AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAG 2678 —  — 
Tegeeee Boke C'S Ch (OES: 27V-5.5V Dual rigs) ARR Ben PCMB9AP-K PCMG9AP-K-ND | Dual 18-Bit, BiCMOS Audio DAG ik = = 
fanecet ‘Bi ts ; j ‘ PCM69AU PCM69AU-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAG 678 = = 
JEYeoe3ID a sca AGG ORL BED PCM1600Y PCM1600Y-ND _|24-Bit, 96kHz, 6-Channel DAC... 8.34 6.68 5.63 
TLV5626CD 296-2311-5-ND___|8-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Dual Serial DA 4.28 3.42 2.66 PCM1602APT 296-18701-1-ND cM Dole Sune OAC cn Bihan ome er 
TLV56261D 296-3057-5-ND —_[8-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC....8-SOIC 450 3.60 2.80 Pei pODABT 296-18701-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 6-Channel Enhanced : ‘ : 
TLV5627CD 296-2312-5-ND ey Cael Quad ist bee BR Multilevel Delta-Sigma DAC. 48-LOFP 910.00/250 
rieeoriD POOR 8.it Bus, DIVE BY Oued A H : PCM1602KY PCM1602KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC . 7.22 5.78 4.88 
Sa SIDAG ee 495 396 3.08 PCMT602V PCWT602Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC. 654 5.24 442 
TST Oo Tong tos ame ane | comeey — (poms, (sea: Se Sen Se Shin $3514) 6 
TLV5628CDW 296-3060-5-ND | 8-Bit, 101s, 2.7V-5.5V Octal FOMIG06E PENNE AtD See a nae Mutalevel Ag 860 Ben 
Serial DAC... 495 3.96 3.08 : : : : 
roecacn soars |e oe, 2755 ee | RR aioe tee Scant ae 
i : 2 : PCM1609APT 296-18702-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 8-Channel Enhanced 
TLV5628IDW 296-3061-5-ND _ |8-Bit, 101s, 2 7V-5 BV Octal Multilevel Delta-Sigma DAC 640 5412 432 
Serial DAC ... 5.29 4.23 3.29 PCM1609APT 296-18702-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 8 
TLV5628IN 296-3062-5-ND 8-Bit, 10p1s, 2.7V-5.5V Octal Multilevel Delta-Sigma DAC 1040.00/250 
Serial DAC... 5.00 4.00 3.38 ST RnCHeRe — i 
TLV56291DW 296-3063-5-ND _|8-Bit, 1/3y!s, 2.7V-5.5V Octal polevees ZTE) eae aaa 338 270 210 
Serial DAC ... 6.30 5.04 4.26 PCM1681PWP 296-23129-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Multilevel Delta- 
TLV56291PW 296-3064-5-ND | 8-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal Sigma, 8-Ch. Audio DAC... 28-TSSOP 3.71 297 2.31 
Serial DAC... 6.30 5.04 4.26 PCM1702P PCM1702P-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV56301DW 296-3065-5-ND | 12-Bit, 1/3us, 2. Magnitude DAC 2462 — — 
Serial DAC ... 14.74 13.28 11.78 PCM1702P-J PCM1702P-J-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV56301IPW 296-3066-5-ND  |12-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal i paeees 
Magnitude DAC 24.62 
Serial DAC ... 14.74 13.28 11.78 PCM1702P-K PCM1702P-K-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV5631IDW 296-3067-5-ND | 10-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal Magnitude DAC 2462) 
Serial DAC... 933 840 7.45 PCM1702U PCM1702U-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV5631IPW 296-3068-5-ND  |10-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal Magnitude DAC 2462 
Serial DAC... 9.33 8.40 7.45 PCM1702U-J PCM1702U-J-ND  |20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV5632IDW 296-3069-5-ND |8-Bit, 1/3ys, 2.7V-5.5V Octal Magnitude DAC 9462 — 
erial an bi E i 7| ig 7( -K-I -Bit Bi 
Serial DAC 6.70 5.36 4.53 PCM1702U-K PCM1702U-K-ND | 20-Bit BICMOS A 
TLV5632IPW 296-3070-5-ND _|8-Bit, 1/3ys, 2.7V-5 SV Octal Magnitude DAC 210 
Serial DAC... 670 5.36 4.53 PCM1702U/2K 296-23018-1-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV5633CDW 296-2314-5-ND 12-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Single Magnitude DAC 24.62 22.98 21.34 
Parallel DAC..... 940 7.52 6.35 PCM1702U/2K 296-23018-2-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
TLV56331DW 296-3071-5-ND — |12-Bit, 1's, 2.7V-5. Magnitude DAC. 40532.00/2,000 
Parallel DAG. 841 7.58 6.72 PCM1704U PCM1704U-ND —|.24-Bit, 96kHz BICMOS Sign-Magnitude 
TLV56331PW 296-3072-5-ND | 12-Bit, Tus, 2.7V-5.5V Singl DAC .. oo .20-S0IC 30.74 — 
oS Dee PCM1704U-J PCMI704U-J-ND | 24-Bit, 96kHz BICMOS Sign-Magnitude 
Parallel DAC. 841 7.58 6.72 ha oo-soic MaOa 
TLV5636CD 296-2315-5-ND |12-Bit, 1p, 2. a a Bl b iene 
Parallel DAG... 730 5.84 4.93 PCM1704U-K PCM1704U-K-ND  |24-Bit, 96kKHz BICMOS Sign-Magnitude 
TLV56361D 296-3073-5-ND | 12-Bit, 1uis, 2.7V-5.5V Single DAC... se -20-S0IG 30.74 — = — 
Parallel BACK: 9 780 624 5.97 PCM1704U/2K 296-23019-1-ND | 24-Bit, 96kHz BICMOS Sign-Magnitude 
: - as .20-SOIC 30.74 28.69 26.64 
Ped Seat ade 17 . -2- i 2 Bi ign-Magnitude 
TLV5636IDGK 296-3074-5-ND TBI tus. 2 7V-5.BV Single ares PCN TOalDK PRRaRM OSU DELL Aig MOS SlancMaaniaid 
TLV5637CD 296-2316-5-ND  |10-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIG 6.40 5.12 4.32 PCMITTOU SAM AU UENO EMME Dual Valings Oulngt GMOS Talia 2s2 05010 et 002009 
TLV56371D 296-3075-5-ND | 10-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 6.80 5.44 4.59 17 710U- ual Voltage Output CMOS Delta-Sigma 
TLV5638CD 296-2317-5-ND 42-Bit, 1 or 3.5us, 2.7V-5.5V DAC with On-Chip Digital Filter... ..28-SOIC 8.40 6.72 5.67 
Dial Sere DAC. “aa Ba) Sar PCM1716E PCMI716E-ND | 24-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC....28-SSOP 5.40 4.32 3.36 
: - : : : PCM1717E PCM1717E-ND | Stereo Audio DAG... 20-SSOP 670 5.36 4.53 
TLVS63810 Coca (2B 1 oF Ss, 2.704 a-saic Meee PCM1718E PCM1718E-ND __| Stereo Audio DAC, -90dB THD 20-SSOP__ 6.70 5.36 4.53 
TiNCeAMIDBED 296-18149-1-ND |12-Bit, 1 or 3.5ys, 27V PCM1719E PCMI719E-ND | Stereo Audio DAC, -864B THD........ 28-SSOP 892 7.14 603 
d PCM1720E PCM1720E-ND | Stereo Audio DAC, 
Dual Serial DAG 11.33 10.20 9.05 i F r 
a MPEG2/AC-3 Compatible 20-SSOP 4.39 351 273 
TLVS638MDREP 296-18149-2-ND Late ort ; Sener PCM1723E PCM1723E-ND | Stereo DAC w/Programmable PLL......24-SSOP 5.29 4.23 3.29 
Mat oerial ” 99.00/2,5 PCM1725U PCM1725U-ND 16-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC.....14-SOIC 2.93 234 1.82 
TLV56380D 296-3077-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5s, 2.7V- PCM1727E PCM1727E-ND | Stereo DAC with Prog. Dual PLL 6.30 5.04 4.26 
Dual Serial DAC ... 9.20 7.36 6.21 PCM1728E PCM1728E-ND | 24-Bit, 96kHz Stereo Audio DAC 6.30 5.04 4.26 
TLV5638QDREP 296-22433-1-ND | 12-Bit, 1 or 3.5, 2.7V-5.5V PCM1730E PCM1730E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC. 8.33 7.50 6.65 
Dual Serial DAC .. 9.06 816 7.24 PCM1733U PCM1733U-ND 18-Bit, Low Cost Stereo DAC. 3.04 243 1.89 
TLV5638QDREP 296-22433-2-ND | 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V- PCM1737E PCM1737E-ND __|192kHz Stereo Audio DAC... 7.40 5.92 5.00 
Dual Serial DAC: iteseip ness) PCN738E PCM1738E-ND | 24-Bit, 192KHz Stereo Audio DAC. 8.75 7.88 6.99 
TLV5639CDW 296-2318-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single PCM1739E PCM1739E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 740 5.92 5.00 
Parallel DAC... 6.90 5.52 4.66 PCM1740E PCM1740E-ND | PLL DAG with VCXO... 630 5.04 4.26 
TLV56391DW 296-3078-5-ND | 12-Bit, 11's, 2.7V-5.5V Single PCM1741E PCMI741E-ND  |.24-Bit, 96kHz Audio DAC 349 279 2.17 
Parallel DAC. 740 5.92 5.00 PCM1742E PCM1742E-ND _| 24-Bit, 192kHz Audio DAC. 371 297 231 
TLV5639IPW 296-3079-5-ND | 12-Bit, 11's, 2.7V-5.V Single PCM1742KE PCM1742KE-ND | 24-Bit, 192kHz Audio DAC. 405 3.24 252 
Parallel DAC. 7405.92 5.00 PCM1744U PCM1744U-ND | 24-Bit, Low Gost Stereo DAC. 3.04 2.43 1.89 
P82B96DGKR 296-20941-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 2.70 2.10 PCM1748E PCM1748E-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 270 216 1.68 
P82B96DGKR 296-20941-2-ND | Dual Bidirectional Bus Butter 4725.00/2,500 PCM1748E/2K PCM1748ETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 3060.00/2,000 
P82B96DR 296-20942-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 270 2.10 PCM1748KE PCM1748KE-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 293 2.34 1.82 
P82B96DR 296-20942-2-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 4725.00/2,500 PCM1748KE/2K PCMT748KETR-ND |24-Bit, Stereo Audio DAC... 3316.00/2,000 
P82B96P 296-20943-5-ND _| Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 2.70 2.10 PCM1750U PCM1750U-ND —_| Dual 18-Bit, Audio A/D Converter 28-SOIG 35.84 — — 
P82B96PWR 296-20944-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 338 270 2.10 PCM1753DBQ 296-16651-5-ND | 24-Bit, 192kHz Audio DAC . 2.36 1.89 1.47 
P82B96PWR 296-20944-2-ND _| Dual Bidirectional Bus Butter 3826.00/2,000 ech ¢54Da0 esol are fan ne. Be +e i 
Audio Digital-to-Analog Converters = a ale ene : : : 
cd 7 9 a PCM1770PW 296-13470-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DF1704E DF1704E-ND Stereo, 24-Bit, Digital Interpolation DAC with Headphone Amplifier........16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
Filter for PCM1704 oo 15.95 14.89 13.82 PCM1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1702E 296-13072-5-ND | Enhanced Multiformat, Delta~ DAC with Headphone Amplifier.......... 20-VOFN 315 252 1.96 
Audio DAG 4.39 3.51 2.73 PCM1771PW 296-13472-5-ND | Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1791DB 296-15082-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Headphone Amplifier.......16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
Stereo DAC : : 4.73 3.78 2.94 PCMI771RGA 296-13473-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1792ADBR 296-21534-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Headphone Amplifier..........20-VOFN 3.15 252 1.96 
Stereo DAC 28-SSOP 16.58 14.93 13.24 PCM1772PW 296-13474-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1792ADBR 296-21534-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Lineout Amplifie 16-TSSOP 2.81 225 1.75 
Stereo DAC 28-SSOP 24576.00/2,000 PCM1772RGA 296-13475-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1792DB 296-15310-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Lineout Amplifier........... 20-VOFN 3.15 252 1.96 
Stereo DAC 28-SSOP_ 16.64 14.99 13.29 (Continued) 
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ete Digi-Key Price Each 
DATA CONVERSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
7 XTR114U XTR114U-ND 4-20mA Current Transmitter with 
uy Lb N Hw ey Descripti Pk 1 Price bach Sensor Excitation 9.33 - = 
artiNGE amiihee escription LB XTR114UA XTRI14UA-ND | 4-20mA Current Transmitter wi 
PCM1773PW 296-13476-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio Sensor Excitation 8.00 = = 
DAC with Lineout Amplifier.............. 16-TSSOP 2.81 225 1.75 XTR115U XTR115U-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.93 _ _— 
PCM1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio XTR115UA XTR115UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter . 2.45 = = 
DAC with Lineout Amplifier. ae 3.15 252 1.96 XTR116U XTR116U-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.93 - — 
PCM1774RGPT 296-22036-1-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio DAC. 3.71 2.97 2.31 XTR116UA XTR116UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.36 =- 
PCM1774RGPT 296-22036-2-ND 16-Bit, LP Stereo Audio DAC. 548.75/250 XTR117AIDGKT 296-18744-1-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.48 _ = 
PCM1780DBQ 296-17959-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, XTR117AIDGKT 296-18744-2-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 346.50/250 
Delta-Sigma, Audio DAC af 2.25 1.80 1.40 XTR117AIDRBT 296-19487-1-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.48 = = 
PCM1781DBQ 296-17960-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, XTR117AIDRBT 296-19487-2-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter. 346.50/250 
Delta-Sigma, Audio DAC oes 248 1.98 1.54 XTR300AIRGWT 296-19535-1-ND Industrial Analog Current/Voltage 
PCM1782DBQ 296-17961-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, Output Driver... 540 432 — 
Delta-Sigma, Audio DAC. 225 1.80 1.40 XTR300AIRGWT 296-19535-2-ND Industrial Analog Current/Voltage 
PCM1791ADB 296-15091-5-ND  |24-Bit, Audio Stereo DA 473 3.78 2.94 Output Driver... 877.50/250 
PCM1792ADBR 996-21536-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, XTR300EVM 296-19618-ND Evaluation Module for XTR301 50.00 - _ 
Audio Stereo DAC... 16.58 14.93 13.24 ADSL Drivers 
PCM1792ADBR 296-21536-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6002CDWP 296-1765-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSOP 8.83 7.95 7.05 
Audio Stereo DAC... 24576.00/2,000 THS6002EVM 296-10059-ND Evaluation Module for THS6002 .... -— 50.00 = = 
PCM1792DB 296-15313-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6002IDWP 296-1766-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSO! 8.83 7.95 7.05 
Audio Stereo DAC 16.64 14.99 13.29 THS6007IPWP 296-10060-5-ND Dual Diff. Line Driver LP Receiver. ONG) 8:25 7.32 
PCM1793DB 296-15092-5-ND | 24-Bit, Audio Steret 473 3.78 2.94 THS6012CDWP 296-2372-5-ND Dual Differential ADSL Driver. 5.60 448 3.78 
PCM1794ADBR 296-21537-1-ND — | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6012EVM 296-10061-ND Evaluation Module for THS6012 — (50100 = = 
Audio Stereo DAC... 16.58 14.93 13.24 THS6012IDWP 296-1767-5-ND Dual Differential Line Driver 20-HSOP 5.80 4.64 3.92 
PCM1794ADBR 296-21537-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6012IGQER 296-10062-1-ND Dual Differential Line Driver .80-VFBGA 618 4.95 4.18 
Audio Stereo DAC... 24576.00/2,000 THS6012IGQER 296-10062-2-ND Dual Differential Line Driver . 80-VFBGA 9580.00/2,500 
PCM1794DB 296-15314-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, THS6022CPWP 296-1768-5-ND Dual Differential Line Driver -14-TSSOP 5.22 4.18 3.53 
Audio Stereo DAC... 16.64 14.99 13.29 THS6022EVM 296-10063-ND Evaluation Module for THS6022 ...................- — 50.00 = = 
PCM1796DB 296-18510-5-ND 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 5.90 472 3.99 THS6022IPWP 296-1769-5-ND Dual Differential Line Driver .14-TSSO 6.42 434 3.66 
PCM1798DB 996-18511-5-ND 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 590 472 3.99 THS6032CDWP 296-2373-5-ND Low Power ADSL Line Driver. 20-SOIC 910 7.28 6.15 
PCM2702 PCM2702E-ND 16-Bit, Stereo Audio DAC.. 985 887 7.87 THS6032EVM 296-10064-ND Evaluation Module for THS6032 .— 50.00 — — 
PCM2704DB 296-15273-5-ND | Stereo Audio USB 1.1 DAC 510 4.08 3.45 THS6032IDWP 296-10065-5-ND Low Power ADSL Line Driver. 20-SOIC 9.10 7.28 6.15 
PCM2704DBR 296-23123-1-ND | Stereo Audio USB 1.1 DAC 5.10 4.08 3.45 Tiseoastegeh pe eae fou POwar Het ne Driver . eo vEBes eas ois 
PCM2704DBR 296-23123-2-ND _ | Stereo Audio USB 1.1 DAC 6376.00/2,000 1006-2. ow Power ine Driver.......... 80° 5.00/25 
PCMD7OSDB Seo MIAME Sterog Audio USB 14 DAC ee THS6O32IVFP 296-12689-ND |Low Power ADSL Line Driver... 32-HLOFP 9.10 7.28 6.15 
PCM2706PJT 296-15275-5-ND —_| Stereo Audio USB 1.1 DAC 680 5.44 4.59 THS6042EVM 296-20564-ND | Evaluation Module for THS6042 -— [0 00 eae 
PCM2707PJT 296-15276-5-ND | Stereo Audio USB 1.1 DAC 680 544 459 THS6042ID 296-12315-5-ND_|High Speed ADSL CPE Line Driver. 5.22 418 3.53 
PCM4104EVM 296-18512-ND Evaluation Module for PCM410: — 203.00 — — ery pea igh speed DST ore tine DING: poe 418 3.53 
7% =F i Bi i H valuation Module for .— 50, - = 
POMAIO(IPFBREP Ses a aba) igh Pactormance, 2428 216kH2 Sampling eneam eee THS60431D 296-12316-5-ND | High Speed CPE Line Driver with SD....14-SOIG 5.32 4.26 3.60 
PCM4104IPFBREP 296-23371-2-ND High Performance, 24-Bit, mpling THS60431PWP 296-12317-5-ND HS CPE Line Driver with SD... 6.70 456 3.85 
4-Ch. Audio DAC NEW! 48-TOFP 18526.00/2,000 THS6052EVM 296-20566-ND Evaluation Module for THS6052 50.00 = _ 
- -4- igh Pe “Bit, 216kHz Sam i ee: THS6052ID 296-11984-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver 646 5.17 4.37 
POMELOAEES| Beal ecal ag) High Performance, 24-Bit, 216kH2 Sampling THS6052IDDA 296-12668-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Drive 646 517 437 
4-Ch. Audio DAC. 48-TOQFP 9.08 8.18 7.25 5 tion z : 3 
PCM4104PFBT 296-16926-2-ND | High Performance, 24-Bit, 216kHz Sampling Ste pe Le Cee ae at 
4-Gh. Audio DAG, 48-TOFP UST: 25/250) THS6O53EVM 296-20567-ND __| Evaluation Module for THS6053 _— oC 
Voltage-to-Current Converter THS60531D 296-12318-5-ND [Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD....14-SOIC 646 5.17 4.37 
XTR110AG 996-13640-5-ND Precision Voltage-to-Current THS60531PWP 296-11985-5-ND Dual HS ADSL Line Driver with SD....14-TSSOP 646 5.17 4.37 
Converter/Transmitter. 58.14 — THS6053IPWPR 296-11985-1-ND Dual HS ADSL Line Driver with SD....14-TSSOP 6.46 5.17 4.37 
XTR111AIDGQT 296-22072-1-ND —_| Precision Voltage-to-Current THS6053IPWPR 296-11985-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD .... 14-TSSOP 8076.00/2,001 
Converter/Transmitter. 281 225 1.75 THS6062CD 296-2374-5-ND Dual ADSL Differential Receiver. “SOIC 5.29 4.23 3. 
XTR111AIDGQT 296-22072-2-ND Precision Voltage-to-Current THS6062EVM 296-10069-ND Evaluation Module for THS6062 — oo = = 
ste ene M6775) _ | Tuscovzevm ——|oas-t0grand. [Evaluation Module for HS6072- 10) 
E =F isi -to- - | valuation Module for — 101. - = 
i - | valuation Module for 50. - - 
ATRTIIAIDECT pecceueaboges) rerision Vollageto- Current ne OORT THS6092EVM 296-20568-ND | Evaluation Module for THS6092 0.00 
Xe AAIDACT aaa i tae to Curr THSGOSOIDDAR ——[286-12885-T-NO—[DuaT HS ADSL SPE ie Drv SOC 459388288 
Converter/Transmitter. 415.75/250 o ae ual ine Drivel 8 : é 
Volt. to-Fi Cc rt THS6092IDDAR 296-12669-2-ND Dual HS ADSL SPE Line Driver “SOIC 6425.00/2,500 
oltage-to-Frequency Converters THS6093EVM 296-20569-ND _| Evaluation Module for THS609 — 5000 — — 
| oltage-to-Frequency an = -5- ual ine Driver wi 5! ! : 
VFC32KP VFC32KP-ND. Vol Fi id THS60931D 296-11986-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Dri 459 368 2.86 
Frequency-to-Voltage Converter............ 14-Dip 9.60 _ _ THS6093IPWP 296-12320-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver 
VFC32KU VFC32KU-ND Voltage-to-Frequency and with Shutdown. 459 3.68 2.86 
Frequency-to-Voltage Converter......... 14-SOIC 9.60 SoS THS6132VFP 296-13744-5-ND High Efficiency Class-G ADSL 
VFC110AP VFC110AP-ND. High Frequency Voltage-to-Frequency Line Driver... 6.70 4.56 3.85 
Converter. 18.98 SS THS6132VFPEVM 296-20570-ND Evaluation Module for = = 
VFC320BP 296-12616-5-ND | Voltage-to-Frequency and THS6182D 296-14977-5-ND —_| LP Dissipation ADSL Line Driver. 5.60 448 3.78 
Frequency-to-Voltage Converter-............. 14-Dip 19.80 - = THS6182DW 296-14978-5-ND _| LP Dissipation ADSL Line Driver. 5.60 448 3.78 
VFC320CP VFC320CP-ND Voltage-to-Frequency and THS6182DWEVM 296-18856-ND Evaluation Module for THS6182DW. .— 101.00 = = 
Frequency-to-Voltage Converter 14-Dip 21.75 = = THS6182RHFR 296-15338-1-ND LP Dissipation ADSL Line Driver. 4-QFN 560 448 3.78 
THS6182RHFR 296-15338-2-ND LP Dissipation ADSL Line Driver. 4-OFN 10416.00/3,000 
THS6182RHFEVM 296-18857-ND Evaluation Module for THS6182R — M0100 =_ = 
TRANSMISSION THS6184RHFT 296-17862-1-ND Dual Port, Low Power Differential xDSL 
Line Driver Amp..... 24-QFN 7.88 6.31 5.32 
ale Price Each THS6184RHFT 296-17862-2-ND —_| Dual Port, Low Power Differential xDSL 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Line Driver Amp.... 4925.00/1,000 
4-20mA Transmitters/Receivers THS6184PWP 296-21670-5-ND vine DHE ifferential x aa Sapa cay 
RCV420JP RCV420JP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver ......16-Dip 7.10 _ _ Ethernet 
RCV420KP RCV420KP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver .. 10.08 = 
| isi ift, 4- DLKPC192SGNT 296-13858-ND 10Gbps Ethernet Lan Physical 
XTR101AP XTR101AP-ND Precision, Low Drift, 4-20mA Coding Sublayer (PCS) 289-PBGA 161.60 150.83 140.05 
aR OIALl ann | Anaeeesiaeran “49 ~~ 1 tiktoozarset 296-19420-1-ND | Dual Signal Conditioning Transceiver ...24-OFN 11.00 9.90 878 
2-Wire Transmitter 14.49 i yo TLK1002ARGET 296-19420-2-ND Dual Signal Conditioning Transceiver .....24-QFN 2103.75/250 
XTR105P XTR105P-ND 4-20mA Current Transmitter with TUSIOIERGEL ASSEEE EARN Trane and Pe eo aah Vi ea 
Sensor Excitation and Linearization....... 14-Dip 9.35 = = = 
XTR105PA XTRIOSPAND ——|4-20mA Current Transmitter with TLKIIO1ERGPT eae oe | ee and PC Board sh AE ee 
sciRi08U TATU 4 5ansor Exettation and Linearization... 14-DIp (iS ais TLK1201AIRCP 296-18299-ND _| Gigabit Ethernet Transceive “G4-HVOFP 9.70 7.76 6.55 
s Excitati Li i ti 14-010 9.35 TLK1201ARCP 296-16797-ND Gigabit Ethernet Transceive: -64-HVQFP 8.10 6.48 5.47 
ONS OF EXCIAT ON aNd EINGANZAUON B == TLK1201IRCP 296-13362-ND Gigabit Ethernet Transceive 64-HVOFP 9.78 7.83 6.61 
XTRIOSUA RT SUS am 4-20mA Current Transmitter with TLK1211 RCP 296-20780-ND | Ethernet Transceiver. “64-HVOFP 27.00 19.60 18.20 
: : : B ey -21551-1- ‘thernet Transceiver -( us 5.7 ‘ 
Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC 8.00 TLK1224RHAT 296-21551-1-ND | Eth T i 0-QFN 20 6 4.86 
XTR106P XTR106P-ND 4-20mA Current Transmitter. 14-Dip_ 9.338 — TLK1221RHAT 296-21551-2-ND —_| Ethernet Transceive 0-OFN 1170.00/250 
XTR106PA XTR106PA-ND 4-20mA Current Transmitter. 14-Dip (58:00 os TLK1501IRCP 296-10484-ND 0.6-1.5Gbps Transceiver .64-HVOFP 13.99 12.60 11.18 
XTR106U XTR106U-ND 4-20mA Current Transmitter. 14-SOIG_ 9.338 0 TLK1521IPAP 296-15862-ND 0.5-1.3Gbps Serializer/Deserializer....64-HTOFP 15.75 14.70 13.65 
XTR106UA XTR106UA-ND 4-20mA Current Transmitter. 14-SOIG 8.00 = — — TLK2201AJRGQE 296-18904-1-ND | 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver..........80-BGA 850 6.80 5.74 
XTR108EA/2K5 XTRIO8EACT-ND — /4-20mA 2-Wire Transmitter 24-SSOP 6.70 — — TLK2201AJRGQE 296-18904-2-ND | 1.0-1.6Gbps Etherent Transceivet......... 80-BGA 918.08/160 
XTR108EA/2K5 XTRIOBEATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitte 24-SSOP 10385.00/2,500 TLK2201AJRQZE 296-19668-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceive 80-BGA 850 6.80 5.74 
XTR108EVM 296-21214-ND Evaluation Module for XTR108 v— 203.00 =" = TLK2201ARCP 296-15238-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 810 6.48 5.47 
XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current TLK2201BIRCP 296-18300-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 9.30 7.44 6.28 
Converter/Transmitter. LSS TLK2201BRCP 296-16728-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 7.70 6.16 5.20 
XTR110KU XTR110KU-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 9.78 7.83 6.61 
Converter/Transmitter. 11.83 = == TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceive: .80-BGA 8.16 6.53 5.51 
XTR112U XTR112U-ND 4-20mA Current Transmitter with TLK2201RCP 296-10487-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 8.16 6.53 5.51 
Sensor Excitation... 9.33 _— _ TLK2208AGPV 296-15328-5-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 
XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Current Transmitter with Transceiver... .289-BGA 47.25 44.10 40.95 
Sensor Excitation 8.00 a 
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IR nS Di Reel® DATA TRANSMISSION (Continued) 
Lele Digi-Key Price Each Welk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLK2208AZPV 296-21252-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver .. 100-HTOFP 8.00 6.40 5.40 
Transceiver soca 47.25 44.10 40.95 TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver ..100-HTQFP 9.08 8.18 7.25 
TLK2208BGPV 296-15724-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet TFP410PAP 296-12666-ND PanelBus™ Digital Transmitter..........64-HTOFP 6.00 4.80 4.05 
Transceiver — 47.25 44.10 40.95 TFP410MPAPREP 296-21249-1-ND | PanelBus™ Digital Transmitter..........64-HTOFP 8.50 7.65 6.79 
TLK2208BZPV 296-21253-ND 1.0 1:36bps 8-Port Gigabit Ethernet ago-nca Womens TFP410MPAPREP 296-21249-2-ND _| PanelBus™ Digital Transmitter.......... 64-HTOFP 6299.00/1,000 
ranscelver | F in A 
——— LV 
TLK2218GPV 296-21605-ND —_8-Port Gigabit Ethernet Transceiver.... 280-BGA 57.75 53.90 50.05 SNESLV1021DB 296-12856-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...08-SSOP 7.82 6.26 5.28 
TLK2218ZPV 296-21606-ND 8-Port Gigabit Ethernet Transceiver.....289-BGA 57.75 53.90 50.05 SN@5LV1023ADB 296-15176-5-ND | 10MHz-66MHz. 10:1 LVDS Serializer 28-SSOP 604 484 408 
TLK2226GEA 296-19514-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceiver... 196-BGA 29.48 27.51 25.55 RA. 7 ate ober ORs : : : 
gabt : SN65LV1023AMDBREP |296-21243-1-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...28-SSOP 13.03 11.73 10.41 
TLK2226ZEA 296-21672-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceiver.....196-BGA 29.48 27.51 25.55 SN@SLV1023AMDBREP |296-21243-2-ND 40MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer. 28-SSOP 49316.00/2.000 
TERESUUECE BOG aIDsBe Nema! 1.6-2.5Gbps Transceiver, 64-HVOFP (RLS SORRIZIESaaI6 8 SNGSLV1023ARHBR — |296-19317-1-ND__| 10MHz-66MHz. 10:1 LVDS Serializer.....32-QFN 6.04 4.84 4.08 
TLK25211PAP 296-15315-ND 1.0-2.5Gbps Transceive A-HTOFP 18.90 17.64 16.38 — — 
; SNE5LV1023ARHBR  [296-19317-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer......32-OFN 11235.00/3,000 
TLK2541PFP 296-23374-ND 1.0-2.6Gbps Transceiver NEW!.......80-HTQFP 15.00 14.00 13.00 : o 
! SN65LV1023DB 296-12857-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...28-SSOP 9.28 8.36 7.41 
TLK2701IRCP 296-10489-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver A-HVOFP 18.90 17.64 16.38 SNeSLVI21208 Boeeear ANTM 10Mbiz-G6MUz, 10:1 LVDS 
TLK271 1IRCP 296-12215-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver 64-HVQFP 18.90 17.64 16.38 Dasorialier. o8-SS0P 8.84 7.08 5.97 
TLK2711JRGQE 296-12216-ND 1.6-2.7Gbps Transceive 80-BGA 18.90 17.64 16.38 SNESLV12248D8 PTT Co TNO 4ONt2-G6MHS 1 = : : j 
TLK2711 JRZOE 296-19633-ND 1.6-2.7Gbps Transceive 80-BGA 15.75 14.70 13.65 Deserializer... 6.22 498 4.20 
TLK3101IRCP 296-10490-ND 2.5-3.125Gbps Transceivel A-HVQFP 25.28 23.59 21.91 saa - : - : 
TLK3104SAGNT 296-12040-5-ND | 10Gbps Ethernet Backplane Xcvr.....289-PBGA 101.63 94.85 88.08 SNOSEV2240MDBREP Taam (oN Tz 00MH2,10:11'V aamuiesennal 
TLK3104SCGNT 296-13704-ND 3.125Gbps Quad Serial Backplane SNGSLV1224BMDBREP |296-21244-2-ND | 1OMHz-6EMHz, 10:1 LVDS 
Transceiver ..289-PBGA 184.88 172.55 160.23 Deserializer 19316.00/2,000 
TLK3114SAGNT 296-12747-ND 10Gbps XAUI Transceiver. 89-PBGA 103.98 97.05 90.12 SN@SLV1224BRHBT |296-19818-1-ND | 10MHz-66MHy. 10-4 LVDS ae 
TLK3114SCGNT 296-15738-ND 10Gbps XAUI Transceiver. 89-PBGA 86.63 80.85 75.08 Deteeleses 688 551 4.65 
TLK3114SCGPV 296-21552-ND 10Gbps XAUI Transceiver. 89-PBGA 86.63 80.85 75.08 aren 7 
TLK3144SCZPV 296-21553-ND | 10Gbps XAUI Transceiver. 89-PBGA 86.63 80.85 75.08 SNOSEV(2240RHET TIA (oN Hz-00MH2, 10:11'V8 Ferinea 
TLK3138ZDU 296-21607-ND Dual XAUI Transceiver .. 84-PBGA 71.78 66.99 62.21 = : 
TLK40151GPV 296-14198-5-ND | 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver. 89-PBGA 44.10 41.16 38.22 LvcP _ 
TLK40151ZPV 296-21254-ND 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver. 289-BGA 44.10 41.16 38.22 SN65LVCP22D 296-15190-5-ND — | LVDS Crosspoint Switch 16-SOIC 5.49 4.40 3.42 
TLK41201GPV 296-16729-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver. 289-BGA 36.00 33.60 31.20 SN6SLVCP22PW 296-15191-5-ND —_| LVDS Crosspoint Switch -16-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
TLK41201ZPV 296-21255-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver. 289-BGA 36.00 33.60 31.20 SNOSLVCP22-23EVM | 296-18522-ND Evaluation Module for SN65LVCP22-23.......— 50.00 =o— — — 
TLK4201EARGTT 296-19785-1-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board SN65LVCP23D 296-15192-5-ND | LVPECL Crosspoint Switch 988 7.91 667 
Equalizer. 710 568 4.80 SN65LVCP23PW 296-15193-5-ND LVPECL Crosspoint Switch .16-TSSOP 9.88 7.91 6.67 
TLK4201EARGTT 296-19785-2-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board SN6SLVCP40RGZ 296-17506-ND oe Aeon Dual ie ne 
Equalizer 1153.75/250 ux/Repeater/Equalizer ; ! ‘ 
TLK4211EARGTT 996-19286-1-ND 4.256bps Cable and PC Boar SN65LVCP40RGZT 296-21987-1-ND eae Dual 1:2 Mux/Repeater/ orn Weanameeeinetan 
Equalizer 7.90 632 5.34 qualizer I - . 
TLK4211EARGTT 296-19286-2-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board SNESLVCPAORGZT EA aaa ogg) Oc to ’Gbps Dual 6104.00/250 
Equalizer 1737.25/250 qualizer ! 
TLK42501GPV 296-17047-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver......... 289-BGA 128.00 96.00 72.00 SNGSLVCP402RGET |] 296-22242-1-ND _| Gigabit 2x2 Crosspoint Switch 12.25 11.03 9.78 
TLK42501ZPV 296-20656-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver.......289-PBGA 48.00 44.80 41.60 SNGSLVCP402RGET | 296-22242-2-ND _| Gigabit 2x2 Crosspoint Switch 2342.75/250 
TLK10021GWQ 296-18660-ND XAUI to XFI Transceiver 144-BGA 55.28 51.59 47.91 SNGSLVCP404RGZR | 296-21669-1-ND _| Gigabit 4x4 Crosspoint Switch 16.41 14.78 13.11 
TLK10021ZWO 296-18661-ND XAUI to XFI Transceiver 444-BGA 5528 5159 4791 SN65LVCP404RGZR | 296-21669-2-ND _ Gigabit 4x4 Crosspoint Switch 29920.00/2,500 
TNETE2201BPHD 296-10772-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 4-HTOFP 9.50 7.60 6.42 TLK6201EARGTT 296-20709-1-ND | 6.25Gbps Cable and PC Board 
TNETE2201BPJD 296-10773-ND 7.25Gbps Ethernet Transceiver 64-HTOFP 9.50 7.60 6.42 Equalizer 8.66 7.80 6.92 
TNETE2201BPJW 296-14388-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 4-HTOFP 9.50 7.60 6.42 TLK6201EARGTT 296-20709-2-ND | 6.25Gbps Cable and PC Board 
TPS23841PAPR 296-21345-1-ND | Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet Equalizer 1657.50/250 
Power Equip. Manager... 64-HTQFP 12.50 11.25 9.98 LVDM 
TPS23841PAPR 296-21345-2-ND _| Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet SNGSLVDMO50D 296-1416-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver.... 16-SOIG 4.16 3.93 2.59 
Power Equip. Manager.... 64-HTOFP 9263.00/1,000 SNGSLVDMO50PW —-|296-12020-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS23841PJD 296-21346-ND Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet SN65LVDMO50QDQ1 |296-15385-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 5.02 4.02 3.13 
Power Equip. Manager.... 64-HTQFP 12.50 11.25 9.98 SN65LVDMO50QDRQ1 |296-15386-1-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 5.02 4.02 3.13 
HVS SN65LVDMO50QDRQ1 |296-15386-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receiver ..... 16-SOIC 7025.00/2,500 
SNG5HVS880PWP 296-23349-5-ND  |8-Channel Digital-Input SN65LVDM051D 296-1417-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver....16-SOIC 4.16 3.33 2.59 
Soriatizar 28-HTSSOP 5.50 4.40 3.72 SN65SLVDMO51PW —-|296-12021-5-ND _/HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
SN65HVS882PWPR 296-23432-1-ND | 8-Channel Industrial Digital-Input SNGSLVDM051QDQ1 |296-15387-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receivel 16-SOIC 5.02 402 3.13 
Serializer NEW! 28-HTSSOP 6.00 4.80 4.05 SN6SLVDM051QDRQ1 |296-15388-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 5.02 4.02 3.13 
SN65HVS882PWPR 296-23432-2-ND | 8-Channel Industrial Digital SN6SLVDMOS1QDRQ1_|296-15388-2-ND__| HS Differential Line Driver/Receivel 16-SOIC 7025.00/2,500 
Serializer NEW!........ 28-HTSSOP 7500.00/2,000 SN65LVDM22D 296-1421-5-ND Dual Mux LVDS Repeater. 473 3.78 2.94 
LCD SN65LVDM22PW. 296-12023-5-ND —_| Dual Mux LVDS Repeate! 473 3.78 2.94 
SN65LVDM31D 296-6905-5-ND —_| HS Differential Line Drive 293 234 1.82 
BUFO1900AIDRCT 296-21299-1-ND pa Source verry one SN65LVDM31-32BEVM | 296-9736-ND Evaluation Module for SN65LVDM31 and 
: : : LVDS32! — 5000 — — 
BUFOTSOOAIDRGT Sea) rogrammable Voltage Source Nae SNGSLVDM176D 296-1418-5-ND | HS Differential Line Transceiver. SOIC 3.22 258 2.01 
AIFOTOODAIONR aoe |p tev jicces : SN65SLVDM176DGK —|296-6903-5-ND —_/HS Differential Multipoint Transceiver...8-MSOP 3.22 2.58 2.01 
with Memory otnage wouree ast Aen eB SN65LVDM179D 296-1419-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receive SOIC 3.22 258 2.01 
: : : SN65SLVDM179DGK —|296-6904-5-ND —_/ HS Differential Line Driver/Receive 8-SOP 3.22 258 2.01 
BUFO1900AIPWR 296-21300-2-ND Cee rae Source amanda SN65LVDM180D 296-1420-5-ND__|HS Differential Line Driver/Receiver......14-SOIC_ 3.22 2.58 2.01 
nes SN65SLVDM180PW _[296-12022-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver...14-TSSOP 3.22 258 2.01 
BUFOIQO1AIDRCT =) 296-21301-1-ND EO Mane: Voltage Source sos: Gar aia SN65LVDM320DGG |296-13125-5-ND | 8-Bit, HS Differential Registered 
: : : Transceiver. .64-TSSOP 12.74 11.48 10.18 
BUFOISOTAIDRCT = ae OED rr te ee SRT SNGSLVDM1676DGG |296-9734-5-ND —_| 16-Channel Transceiver . “64-TSSOP 10.85 9.77 8.66 
: SN65LVDM1677DGG__|296-9735-5-ND __| 16-Channel Transceiver . .64-TSSOP_ 11.26 10.14 9.00 
BUFOISOTAIPWR DTD CO ek ee aera SN75LVDM976DGG  _|296-1760-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver.....56-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
es : : ; SN75LVDM976DL 296-6934-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver.......56-SSOP 14.66 13.20 11.71 
BUFO1S01AIPWR sense a) EAH MaSEE, 9 RoRaTane 000 SN75LVDMS77DGG  |296-2365-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver....56-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
BUFO7702PWPR 296-15354-1-ND | Multi-Channel LGD Gamma Gorrectio SN75LVDM977DL 296-6935-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver .. 14.66 13.20 11.71 
Buffer... w20-HTSSOP 2.59 2.07_1.61 LVDS 
BUFO7702PWPR 296-15354-2-ND Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65CML100D 296-13870-5-ND 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater....... 4.36 3.39 
Buffer... ...20-HTSSOP 2932.00/2,000 SN65CML100DGK 296-13871-5-ND | 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater 436 3.39 
BUFO7703PWP 296-14632-5-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65CML1O0EVM ‘| 296-20537-ND Eval. Module for SN65CML100DG i -_- = 
Buffer... ..20-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 SN65LVDS047D 296-6909-5-ND | LVDS Quad Differential Line Driver 178 142 1.07 
BUFO7704AIPWP 296-17357-ND 18V, 6-Channel, Gamma Correction SN65LVDS047PW 296-6910-5-ND __| LVDS Quad Differential Line Driver....16-TSSOP__ 1.78 1.42 1.07 
Buffer... --20-HTSSOP_ 2.59 2.07__1.61 SN65LVDSO48AD 296-6911-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Receiver... 16-SOIC 227 1.82 1.42 
BUFIT705AIPWPR | 296-19399-1-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma SNE5SLVDSO48APW —-|296-6912-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver....16-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
Correction Buffer 3.94 3.15 2.45 SN65LVDSO49PW 296-15341-5-ND | Dual LVDS Diff. Driver/Receiver........16-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
BUFI1705AIPWPR | 296-19399-2-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma SN65LVDS050D 296-1422-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
Correction Buffer 2 4462.00/2,000 SN65LVDSO50PW 296-12051-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
BUF16820AIDAPR 296-19538-1-ND__| 14-Ch. Gamma Voltage Generator 5.10 4.08 3.45 SN65LVDS051D 296-1423-5-ND [HS Differential Line Driver/Receiver.....16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
BUF16820AIDAPR 296-19538-2-ND | 14-Ch. Gamma Voltage Generator ...32-HTSSOP 6376.00/2,000 SN65LVDS051PW 296-12052-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
BUF20820AIDCPR 296-19400-1-ND | 18-Ch. Gamma Voltage Generator ...38-HTSSOP 6.50 5.20 4.39 SN65LVDSO51PWRQ1 |296-16948-1-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.87 310 2.41 
BUF20820AIDCPR 296-19400-2-ND | 18-Ch. Gamma Voltage Generator ...38-HTSSOP 8126.00/2,000 SN65LVDSO51PWRQ1 |296-16948-2-ND | HS Differential Line Driver/Receiver.... 16-TSSOP 4386.00/2,000 
BUF22821AIDCPR 296-21949-1-ND Prog. Gamma Voltage Generator and SN65LVDS1D 296-12138-5-ND High Speed Differential Line Driver 8-SOIC 1.17 98 78 
Vcom Calibrator ... 38-HTSSOP 6.50 5.20_ 4.39 SN65LVDS1DBVR 296-6919-1-ND | High Speed Differential Line Driver..... 1179878 
BUF22821AIDCPR 296-21949-2-ND Prog. Gamma Voltage Generator and SN65LVDS1DBVR 296-6919-2-ND High Speed Differential Line Driver 1521.00/3,000 
Vcom Calibrator ...38-HTSSOP 8126.00/2,000 SN65LVDS2D 296-12139-5-ND —_| High Speed Differential Line Receiver...... 148 118 89 
TFP101APZP 296-9987-ND 86MHz PanelBus™ DVI Receiver, SN65LVDS2DBVR 296-6920-1-ND | High Speed Differential Line Receiver..SOT-23-5 1417 98 78 
with HSYNC Jitter Immunity.........100-HTQFP 6.00 4.80 4.05 SN65LVDS2DBVR 296-6920-2-ND__| High Speed Differential Line Receiver .. SOT-23-5 1521.00/3,000 
TFP101PZP 296-9988-ND 86MHz PanelBus™ DVI Receiver... 100-HTQFP 6.00 4.80 4.05 SN6SLVDST6DRFT —‘[296-17441-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer....9-SON 5.70 4.56 3.85 
TFP201APZP 296-9989-ND 1712MHz PanelBus™ DVI Receiver, SN6SLVDS16DRFT —|296-17441-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ....9-SON 926.25/250 
with HSYNC Jitter Immunity.........100-HTQFP 7.00 5.60 4.73 SN6S5LVDS16EVM 296-17857-ND Evaluation Module for SN65LVDS16.. ..— [5000 ne 
TFP201PZP 296-9990-ND 112MHz PanelBus™ DVI Receiver ..100-HTQFP 7.00 5.60 4.73 SNG5LVDS17DRFT | 296-17442-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ....9-SON 5.70 4.56 3.85 
TFP4O1APZP 296-9991-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver, SNGSLVDS17DRFT __|296-17442-2-ND__|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ....9-SON 926.25/250 
with HSYNG Jitter Immunity........ 100-HTOFP 8.00 6.40 5.40 (Continued) 
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leer Digi@Reel ci DATA TRANSMISSION (Continued) 
Tall Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ia 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65LVDS17EVM 296-21005-ND Evaluation Module for SN65LVDS17.... 5000 — — SN6SLVDS303ZQER | 296-21493-2-ND__| Programmable 27-Bit Display Serial 
SN65LVDS18DRFT 296-17443-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 484 387 3.01 Interface Transmitter 5985.00/2,500 
SN65LVDS18DRFT 296-17443-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 715.00/250 SN65LVDS304ZQER | 296-20766-1-ND 
SN65SLVDS18EVM 296-21006-ND Evaluation Module for SN65LVDS18 — 50.00 — — . ; 4.28 3.42 2.66 
SN65LVDS19DRFT 296-17444-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 484 3.87 3.01 SN65LVDS304ZQER — | 296-20766-2-ND —_| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
SNGSLVDSI9DRFT  [296-17444-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 715.00/250 Receiver. sabato 5985.00/2,500 
SN65LVDS19EVM 296-21007-ND Evaluation Module for SN6SLVDS19 50.00 — — SN65LVDS305ZQE 296-20725-ND Programmable 27-Bit Display Serial 
SNGSLVDS20DRFT —‘|296-17176-1-ND —_/ LVDS Repeater/Translator. 730 5.84 4.93 Interface Transmitter... 3.83 3.06 2.38 
SN65LVDS20DRFT — |296-17176-2-ND _| LVDS Repeater/Translator. 1186.25/250 SN6SLVDS305ZQER — | 296-21245-1-ND Froarammable 27 Bit Display. Seal Freer ericn 
SN65LVDS22D 296-1426-5-ND __| Dual Mux LVDS Repeat 529 4.23 3.29 5 5 : 
SNESLVDSS9PW eae faa aes pce hae SNGSLVDS305ZQER | 296-21245-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 
+ ‘ : 3 Interface Transmitter 5355.00/2,500 
SN65LVDS31-32BEVM |296-9740-ND Evaluation Module for SN6SLVDS31 and : 
IVBSaR me ene) SNESLVDSSO6ZOER /296-20767-1-ND _ |Programmable 27-Bit Parallel-to-Seril 
SNGSLVDS31-32EVM |296-9741-ND Evaluation Module for SN6SLVDS31 and snes voszoszacn  [SeRepTERONIN beet 3.83 3.08 2.38 
LVDS32 50.00 — — -20767-2- u 
SMBSLUDSST-SEVM SS mm auction Module for SNESLVN831 and a SNGSLVDS307ZQCR | 296-21806-1-ND aeannnake 27-Bit Parallel-to-Serial pee 
: ay tae Transmitter... 3.83 3.06 2.38 
SN65LVDS31D 296-6922-5-ND Quad High Speed Differential Driver. 2.66 213 1.66 7 - 
SN65LVDS31NS 296-2350-5-ND | Quad High Speed Differential Driver. 266 213 1.66 SN6SLVDS307ZQCR | 296-21806-2-ND Programmable 27>Eit Paralal-to-Sera en aneein 
hae aaa Pua rich Sees aerial ae is aud ee SN6SLVDS308ZQCR |296-21807-1-ND _| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
nee ! He pe b : i 3.83 3.06 2.38 
Se eee eee ir pee Oe ; an Sea ee es SNGSLVDS308Z0CR | 296-21807-2-ND _| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial 
4 pp : ae ae 5 ‘ : Receiver. 5355.00/2,500 
Se peeaa een OceIHeh Seeet BI ; ane aS 6 SN65LVDS310ZOCR |296-21963-1-ND _ | Programmable 27-Bit Serial-to-Parallel 
- pe : : : i 3.60 2.88 2.24 
Seas Ea eae Guad ted Ete Bie ; ee ise SNGSLVDS310ZQCR |296-21963-2-ND —_| Programmable 27-Bit Serial-to-Parallel 
# a # leat Shea) Receiver. 5040.00/2,500 
eer al Beara Biel HIeh Secuifillne Deter ae oe 1a SNGSLVDS315RGER |296-23316-1-ND | Camera Parallel RGB to MIPI CSI-1 
ey 4 ale : - : : Serial Converter. we 3.83 3.06 2.38 
STR OARUOEER Sania ee sti sat ee SNOSLVDS3TSRGER |296-23316-2-ND [Camera Parallel RGB to MIPI CSI-1 
é we aH u : i : Serial Converter... 6426.00/3,000 
SNGSLVDSB4AQDGGR /296-9747-2-ND__| Flatlink™ Transmitter 4488.00/2,000 SNG5SLVDS348D 296-12735-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver. 16-SOIC 3.02 2.42 1.88 
SNGSLVDS84AQDGGRO1 )296-23020-1-ND _ | Flatlink™ Transmitter 491 3.93 3.06 SNGSLVDS348PW 296-12648-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver........16-TSSOP 3.02 2.42 1.88 
SNESLVDSE4AQDGGRO! (206; 26020-25Nbiam Flatlink™ Transmitter 5560.00/2,000 SN65LVDS352PW 296-12649-5-ND _| Quad High Speed Diff. Receiver.........16-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
ST PSEREBEER ae ace Receiver Lae SNGSLVDS3860GG  |296-2353-5-ND  |16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 9.32 7.46 6.30 
S -9748-2- i i . 00/2, SNGSLVDS386DGGR | 296-2353-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 9.32 7.46 6.30 
Sees Bereta ibe CeapEe Rae oH He ae SNG5LVDS386DGGR | 296-2353-2-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 11650.00/2,000 
-1430-5- eceiver ; : : SNGSLVDS386EVM | 296-9745-ND Evaluation Module for SN65LVD: — 5000 — — 
SN6SLVDS95DGG 296-1431-5-ND LVDS SERDES Transmitter 614 4.92 4.15 SN65LVDS387DGG —_| 296-2354-5-ND 16-Ch., High Speed Diff. Driver..........64-TSSOP 9.32 7.46 6.30 
SNGSLVDSSSDGGREP |296-22244-1-ND__| LVDS SERDES Transmitte 7.04 5.64 4.76 SN6SLVDS387EVM  |296-9746-ND Evaluation Module for SN6SLVDS387 So - = 
SNGSLVDS9SDGGREP ]296-22244-2-ND —/ LVDS SERDES Transmitte 8800.00/2,000 SNGSLVDS388ADBT | 296-6926-5-ND ‘| Octal LVDS Receiver .38-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
Sareea Force pe Ceenee ee oe tap nae SN6SLVDS389DBT — |296-2356-5-ND ‘| 8-Channel, High Speed Diff. Driver....38-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
-16950-2- ransmitte 00/2, SN65LVDS390D 296-6927-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver. 16-SOIC 2.84 2.27 1.77 
SNGSLVDS96DGG 296-1434-5-ND__| LVDS SERDES Receiver... 614 4.92 4.15 SN65LVDS390PW 296-6928-5-ND _|High Speed Diff. Line Receive .16-TSSOP 2.84 2.27 (1.77 
SN65LVDS100D 296-13624-5-ND 2Gbps Differential Translator/Repeater ... 8-SOIC 5.45 436 3.39 SNG65LVDS391D 296-6929-5-ND High Speed Differential Driver 16-S0IC. 2.84. 2.27 41.77 
SNGSLVDS100DGK —_]296-13625-5-ND —_/ 2Gbps Diff. Translator/Repeate -B-MSOP 5.45 4.36 3.39 SN65LVDS391 PW 296-6930-5-ND | High Speed Differential Driver 16-TSSOP 2.84 2.27 1.77 
SNGSLVDS100EVM | 296-20539-ND Eval. Module for SN65LVDS100 .. — 0100 SNGSLVDS1050PW | 296-6916-5-ND —_/HS Differential Line Receiver. .16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
SN65LVDS101D 296-13626-5-ND 2Gbps Differential Translator/Repe: 5.45 436 3.39 SN65LVDS3486BDR 296-6925-1-ND Quad LVDS Receiver.. 16-SOIC 3.40 2.72 212 
SN65LVDS101DGK 296-13627-5-ND 2Gbps Diff. Translator/Repeater. 5.45 436 3.39 SN65LVDS3486BDR 296-6925-2-ND Quad LVDS Receive: 4757.50/2,500 
SN6SLVDSTO1EVM __|296-20540-ND Eval. Module for SN6SLVDS101 L010 aa SN65LVDS3486D 296-1427-5-ND [High Speed Differential Line Receiver... 16-SOIC 2.84 227 1.77 
SHBSLYES IAD eee LVDS Clos Bute ao a aS SNG5SLVDS3487D 296-1428-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver .. 284 297 177 
5 -6915-5- : lock Buffer ons 5 SNG5LVDS9637BDR |296-6931-1-ND —_| Dual LVDS Receiver 8SOIC 243 1.94 1.46 
SNG5SLVDS105D 296-2345-5-ND | 1:4 LVDS Clock Butte 4.07 3.26 2.54 SNG5LVDS9637BDR |296-6931-2-ND —_| Dual LVDS Receiver -SOIC 3105.00/2,500 
SN65LVDS105PW 296-6917-5-ND | 1:4 LVDS Clock Butte 4.07 3.26 2.54 SNG5LVDS9637D 296-1432-5-ND _| Dual High Speed Differential Receiver. 243 1.94 1.46 
SN65SLVDS108DBT__|296-2346-5-ND__| 8-Port LVDS Repeate 6.72 5.38 4.54 SN65LVDS9637DGK  |296-12003-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver...8-MSOP 2.43 1.94 1.46 
SNE5LVDS109DBT  [296-2347-5-ND | Dual 1:4 LVDS Repeater. 672 5.38 4.54 SNGSLVDS9637DGKR |296-12003-1-ND Dual High Speed Differential Receiver...8-MSOP 2.43 1.94 1.46 
SNESLVDS116DGG | 296-2348-5-ND | 1:16 LVDS Repeater. 840 7.56 671 SN65LVDS9637DGKR |296-12003-2-ND | Dual High Speed Differential Receiver... 8-MSOP 3105.00/2,500 
SNESLVDS116DGGR |296-2348-1-ND —_/ 1:16 LVDS Repeater 840 7.56 6.71 SN65LVDS9637DGN | 296-6932-5-ND —_| Dual High Speed Differential Receiver...8-MSOP 2.27 182 1.42 
SNGSLVDS116DGGR |296-2348-2-ND | 1:16 LVDS Repeater. 12448,00/2,000 SN65LVDS9638D 296-1433-5-ND __| Dual High Speed Differential Driver. 243 1.94 1.46 
SNGSLVDS117DGG__|296-2349-5-ND__| Dual 8-Port LVDS Repeate 8.40 7.56 6.71 SNESLVDS9638DGKR |296-12004-1-ND | Dual High Speed Differential Driver. 243 1.94 1.46 
SNESLVDS117DGGR |296-2349-1-ND | Dual 8-Port LVDS Repeater. 840 7.56 671 SNGSLVDS9638DGKR |296-12004-2-ND | Dual High Speed Differential Driver. 3105.00/2,500 
SNE5LVDS117DGGR |296-2349-2-ND —_| Dual 8-Port LVDS Repeate 12448.00/2,000 SNGSLVDS9638DGN | 296-6933-5-ND —_/ Dual High Speed Differential Driver. 227 182 142 
SN65LVDS122D 296-13650-5-ND —|1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint SN75LVDS31D 296-12325-5-ND | Quad High Speed Differential Drive 266 2.13 1.66 
Switch.. i 9.02 7.22 6.09 SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND _| Quad High Speed Differential Driver... 2.66 2.13 1.66 
SNGSLVDS122EVM —_|296-20541-ND Evaluation Module for SN6SLVDS12 50.00 = = SN75LVDS31PWR 296-12005-1-ND | Quad High Speed Differential Driver...16-TSSOP 2.66 213 1.66 
SN65LVDS122PW 296-13651-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint SN75LVDS31PWR 296-12005-2-ND | Quad High Speed Differential Driver... 16-TSSOP 3010.00/2,000 
Switch.. 9.02 7.22 6.09 SN75LVDS32D 296-12326-5-ND | Quad High Speed Ditferential Driver......16-SOIC 2.66 2.13 1.66 
SNGSLVDS125ADBT |296-18524-5-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint SN75LVDS32PW 296-13328-5-ND | Quad High Speed Differential Driver...16-TSSOP 2.66 2.13 1.66 
Switch.. 12.25 11.03 978 SN75LVDS82DGGR _—_|296-6666-1-ND__| Flatlink™ Receiver .56-TSSOP 4.25 3.41 2.65, 
SNGSLVDS125AEVM | 296-18525-ND Evaluation Module for SN6SLVDS125A 50.00 — — SN7SLVDS82DGGR _|296-6666-2-ND __|Flatlink™ Receiver.. -56-TSSOP 4820.00/2,000 
SNESLVDS125DBT _[296-15729-5-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND —_| Flatlink™ Transmitter .5O-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
Switch 43.78 12.41 11.00 SN75LVDS84ADGGR |296-6668-1-ND —_‘/Flatlink™ Transmitter .48-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
MUXIT-EVM 296-9620-ND Eval. Module for SN6SLVDS150/151/152......— 101.00 — — SN75LVDS84ADGGR |296-6668-2-ND _| Flatlink™ Transmitter .48-TSSOP 3850.00/2,000 
SN65LVDS150PW 296-9737-5-ND Muxit™ PLL Freq. Multiplier 8-TSSOP 5.88 4.71 3.97 SN75LVDS86ADGG 296-1998-5-ND Flatlink™ Receiver... -48-TSSOP 4.07 3.26 = 2.54 
SN65SLVDS151DA 296-9738-5-ND __| Muxit™ Serializer Transmitter. 2-TSSOP 4.82 3.86 3.00 SN75LVDS8GADGGR |296-6671-1-ND _| Flatlink™ Receiver -48-TSSOP 4.07 3.26 2.54 
SN65LVDS152DA 296-9739-5-ND Muxit™ Receiver/Deserialize 482 3.86 3.00 SN75LVDS86ADGGR -~= (| 296-6671-2-ND Flatlink™ Receive -48-TSSOP 4616.00/2,000 
SN65LVDS179D 296-1424-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver. 245 197 1.53 SN75LVDS86DGG 296-6672-5-ND _| Flatlink™ Receiver -48-TSSOP 3.87 3.10 2.41 
SN65LVDS179DGK —_|296-6918-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver. 245 197 1.53 SN75LVDS88BPFD 296-6673-5-ND | FT LCD-Panel Timing Controller 
SN65LVDS179MDGKREP) 296-22243-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver....... 484 387 3.01 with LVDS Interface JOO-HTQFP 7.14 5.72 4.82 
SN65LVDS179MDGKREP|296-22243-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receiver. 6772.50/2,500 SN75LVDSO50D 296-12321-5-ND | Dual Low Voltage Diff. Driver/Revr....... 16-SOIC 322 258 2.01 
SN65SLVDS180D 296-1425-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver. 245 197 1.53 SN75LVDS051D 296-12322-5-ND —_| Dual Low Voltage Diff. Driver/Rovr. ..... 16-SOIC 3.22 2.58 2.01 
SN65LVDS180PW 296-12053-5-ND —_|HS Differential Line Driver/Receiver-.. 2145 O7anediad SN75LVDS179D 296-12323-5-ND —_| Low Voltage Diff. Driver/Receive “SOIC 2.43 1.94 1.46 
SNGSLVDS180PWRQ1 |296-16949-1-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 2.66 213 1.66 SN75LVDS180D 296-12324-5-ND —_| Low Voltage Diff. Driver/Receivel 14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
SNGSLVDS180PWRQ1 |296-16949-2-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 3010.00/2,000 SN7SLVDS386DGG_|296-9975-5-ND__|16-Ch., High Speed Diff. Receiver.....64-TSSOP 8.14 6.52_ 5.50 
SNG5LVDS250DBT _|296-16931-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch 8-TSSOP 12.91 11.63 10.31 SN75LVDS386DGGR |296-9975-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 814 6.52 5.50 
SN6SLVDS250EVM  |296-16985-ND Evaluation Module for SN65LVDS25 Sn —— = Senor bee pre teat eels io pete a oe seater Fee 
SNG5LVDS301ZQE ‘| 296-19737-ND P ble 27-Bit Display Serial Intert -2367-5- -Ch., Dri 64 . : . 
TOR ee BGA 473 3.78 2.94 | SN7SLVDS389DBT — |296-2369-5-ND_ | 8-Channel, High Speed Diff. Driver. 38-TSSOP 549 440 3.42 
SN6SLVDS301Z0ER |296-21491-1-ND |p. ble 27-Bit Display Serial intert SN75LVDS9637D 296-12327-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver. 243 1.94 1.46 
Fancaiter ee ee Te BRECA 473 3.78 2.94 SN75LVDS9638D 296-12328-5-ND _| Dual High Speed Differential Driver... 243 1.94 1.46 
SNESLVDS301ZQER |296-21491-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial Interface LVDT 
Transmitter 80-BGA 6615.00/2,500 SNGSLVDT2D 296-12140-5-ND [High Speed Diff. Line Receiver 148 «1.18 89 
SN65LVDS302Z0E —|296-19877-ND Programmable 27-Bi SN6SLVDT2DBVR 296-6896-1-ND | High Speed Diff. Line Receive 1417-98 78 
Receiver 473 3.78 2.94 SN65LVDT2DBVR 296-6896-2-ND | High Speed Diff. Line Receive 1521.00/3,000 
SNG5LVDS302ZQER |296-21492-1-ND —_/ Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SN65LVDT14PW 296-12736-5-ND —_| High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
Receiver 473 3.78 2.94 SNGSLVDT14QPWREP |296-19499-1-ND [High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP__ 6.26 5.01 4.23 
SNESLVDS302Z0ER  |296-21492-2-ND | Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SNESLVDT14QPWREP |296-19499-2-ND — |High Speed Diff. Driver/Receiver........ 20-TSSOP 7826.00/2,000 
Receiver 6615.00/2,500 SN65LVDT32BDR 296-6897-1-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
SNG5LVDS303Z0E — |296-20724-ND Programmable 27-Bit Display Serial SN65LVDT32BDR 296-6897-2-ND | Quad LVDS Receivel 16-SOIC 6615.00/2,500 
Interface Transmitter .. 4.28 3.42 2.66 SN65LVDT33D 296-9749-5-ND Quad, High Speed Diff. Receiver 16-SOIC 3.02 2.42 1.88 
SNGSLVDS303ZQER |296-21493-1-ND | Programmable 27-Bit Display Serial SN65LVDT33PW 296-9750-5-ND __| Quad, High Speed Diff. Receiver........16-TSSOP 3.02 2.42 1.88 
Interface Transmitter -BGA 4.28 342 2.66 (Continued) 
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INSTRUMENTS DigigReel 4 J 
Mele Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 0 25 100 Part No. Part No. Description a 25 100 
SNGSLVDT34D 296-9751-5-ND | Dual, High Speed Diff. Receiver 243° 1.94 1.46 AM26LS32ACNSR _|296-6790-2-ND _| Quad Differential Line Receive 666.00/2,000 
SNGSLVDT41 PW 296-12738-5-ND | High Speed Diff. Driver/Receivel 493 3.95 3.07 AM26LS32AIDR 296-13065-1-ND | Quad Differential Line Receive 80 60 45 
SNGSLVDT41QPWREP |296-21246-1-ND | High Speed Diff. Driver/Receive 6.26 5.01 4.23 AM26LS32AIDR 296-13065-2-ND | Quad Differential Line Receive 650.00/2,500 
SNGSLVDT41QPWREP |296-21246-2-ND | High Speed Diff. Driver/Receive 7826.00/2,000 AM26LS32AIN 296-13066-5-ND | Quad Differential Line Receive 80 60 .45 
SN6SLVDT1000 296-15389-5-ND__| 2Gbps Diff. Translator/Repeate! 5.45 4.36 3.39 AM26LS32AMDREP _|296-22084-1-ND _| Quad Differential Line Receiver 259 2.07 1.61 
SNGSLVDTI00DGK — | 296-15390-5-ND —_| 2Gbps Diff. Translator/Repeater. 5.45 4.36 3.39 AM26LS32AMDREP  |296-22084-2-ND | Quad Differential Line Receive 3622.50/2,500 
SN65LVDT101D 296-15391-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeate 545 436 3.39 AM26LS33ACD 296-6791-5-ND Quad Differential Line Receive 80 60 45 
SN65LVDT101DGK 296-15392-5-ND 2Gbps Diff. Translator/Repeate 5.45 436 3.39 AM26LS33ACDR 296-14473-1-ND Quad Differential Line Receive! 80 Gy 75 
SN65SLVDT122D 296-13652-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND | Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 
STEHT — jet aaa = 9.02 7.22 6.09 AM26LS33ACN 296-6792-5-ND _| Quad Differential Line Receive 80 60 45 
- -5- -5Gbps, 2x: rosspoint g aay P Fal Li rs 
ee wre see rz om | Sistcton Suen [aaa ten tn Se 3 ne 
SNGSLVDT125ADBT | 296-16979-ND 1.5Gbps, 4x4 LVDS Crosspoint fea iecanich : : , 
Switch B-TSSOP 1225 11.03 9.78 AM26LV31IDR 296-18088-2-ND —_/ Quad Differential Line Driver 1300.00/2,500 
SNOSLVDT250DBT __|296-16932-ND _| LVDS 4x4 Grosspoint Switch 12.91 11.63 10.31 Per veritieg Foe eter am Coes Derenday re Orie Se Naa agee 
SNGSLVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, HS Differential Receiver. 3.02 242 1.88 aupenaacD RaRe TOI Ouad Differential [i ae 
SNeSLVDT348PW ‘| 296-12650-5-ND —_| Quad, HS Differential Receiver. 3.02 2.42 1.88 6794-5 ad Differential Line Receive eG) 
i i 4 A AM26LV32CDR 296-6794-1-ND Quad Differential Line Receiver 90 75 60 
SN65LVDT352PW 296-12651-5-ND Quad, HS Differential Receiver .. 340 272" 212 : Sid H 
SNBSLVDT386DGG_ | 296-2360-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver GIgmmrcmmoiso) | AMZELVS2CNSR = — (POE 7a ENDS Quad Differential Line Recelve Ba ee 
SNGSLVDT386DGGR _|296-2360-1-ND___| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver GO Mmmbao) | AMZELVS2CNSR =— POND Ey) Quad Differential Line Recelve 2s oO 000 
SNGSLVDT386DGGR _|296-2360-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 17650.00/2,000 AM26LV821DR 2OGaISOSOENCEE| Quad Differential Line Receive za) _ilsu)__) 
SNGSLVDT388ADBT | 296-6899-5-ND —_| Octal LVDS Receiver... 5.49 4.40 3.42 AM26LV32IDR 296-18090-2-ND | Quad Differential Line Receiver 1300.00/2,500 
SN65LVDT390D 296-6900-5-ND —_| High Speed Diff. Line Receiver. 284 2.27 1.77 AM26LV32INSR 296-18091-1-ND | Quad Differential Line Receive! 1.20 1.00.80 
SN65LVDT390PW 296-6901-5-ND High Speed Diff. Line Receiver. 284 227 1.77 AM26LV32INSR 296-18091-2-ND —_| Quad Differential Line Receive 1064.00/2,000 
SN65LVDT3486BDR _|296-6898-1-ND _| Quad LVDS Receiver. 3.40 2.72 2.12 AM26S10CD 296-6797-5-ND —_| Quad Bus Transceiver. 120 1.00 80 
SN6SLVDT3486BDR |296-6898-2-ND _| Quad LVDS Receiver. 4757.50/2,500 AM26S10CN 296-679870:ND/ | Quad Bus Transcelver-.... TSO 8 
SN65LVDT9637BDR 996-6902-1-ND 425 3.41 2.65 M26LV32CDR 296-6794-2-ND Quad Differential Line Receiver... 975.00/2,500 
SN65LVDT9637BDR 296-6902-2-ND 5952.50/2,500 MC3486D 296-7037-5-ND Tri-State Quad Diff. Line Receive: 66 50 38 
SN75LVDT386DGG ‘| 296-2370-5-ND : 814 652 5.50 MC3486DR 296-14624-1-ND | Tri-State Quad Diff. Line Receive 75 63 50 
SN75LVDT386DGGR _|296-2370-1-ND __| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 814 6.52 5.50 MC3486DR 296-14624-2-ND | Tri-State Quad Diff. Line Receive 812.50/2,500 
SN75LVDT386DGGR | 296-2370-2-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver... 10176.00/2,000 MC3486N 296-7038-5-ND Tri-State Quad Diff. Line Receiver 75 63 _—50 
SN75LVDT1422PAG | 296-18076-ND 14-Bit Full Duplex Serializer/ MC3487DR 296-14625-1-ND | Quad Differential Line Drive 75 #63 50 
Deserializer 7.40 5.92 5.00 MC3487DR 296-14625-2-ND —_ Quad Differential Line Drive! 812.50/2,500 
LVP MC3487N 296-1408-5-ND Quad Differential Line Drivel 75 63 50 
7 7 $N65176BDR 296-14636-1-ND —_| Differential Bus Transceiver... 66 50 38 
SNGSLVP16DRFT 296-17445-1-ND _ |2.5V/3.V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 570 456 3.85 Anehus Nae ; 
SN65LVP16DRFT 296-17445-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 926.25/250 SN65C1167ENSR 296-21707-1-ND__| Dual Differential Driver/Receiver 2.93 2.34 1.82 
SN65LVP16EVM 296-18530-ND Evaluation Module for SN65LVP16... 50.00 ie SN65C1167ENSR 296-21707-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 3316.00/2,000 
SN65LVP17DRFT 296-17446-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buff 5.70 4.56 3.85 SN65C1167EPWR 296-21708-1-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 2.93 234 1.82 
SNGSLVP17DRFT 296-17446-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 926.25/250 SN65C1167EPWR 296-21708-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 3316.00/2,000 
SN65LVP17EVM 296-21008-ND Evaluation Module for SN65LVP17... — 50.00 = SN65C1167ERGYR 296-21802-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 3.15 2.52 1.96 
SN6SLVP18DRFT 296-17447-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 484 387 3.01 SNESCIIG7ERGYR _|296-21802-2-ND_| Dual Differential Driver/Receiver 1785.00/1,000 
SNGSLVP18DRFT 296-17447-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 715.00/250 SNG5C1167NSR 296-9699-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 293 234 1.82 
SNGSLVP18EVM 296-19430-ND Evaluation Module for SNGSLVP18... — (50100) = — SN65C1167NSR 296-9699-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 3316.00/2,000 
SNGSLVP19DRFT 296-17448-1-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer 4.84 3.87 3.01 SN65C1168ENSR 296-21709-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 188 150 1.13 
SN65LVP19DRFT 296-17448-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 715.00/250 SN65C1168ENSR 296-21709-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 1950.00/2,000 
SNGSLVP19EVM 296-21009-ND Evaluation Module for SNGSLVP1 50100 ae SN65C1168EPWR 296-21710-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 1.88 1.50 1.13 
SN65LVP20DRFT 296-17177-1-ND | LVPECL Repeater/Translator. 9.70 7.76 6.55 SN65C1168EPWR 296-21710-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 1950.00/2,000 
SN65SLVP20DRFT 296-17177-2-ND | LVPECL Repeater/Translator. 1576.25/250 SNGSCI168ERGYR | 296-21803-1-ND __| Dual Differential Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN6SLVP20EVM 296-18531-ND Evaluation Module for SN6SLVP2 50100 SNGSCI168ERGYR —_|296-21803-2-ND __| Dual Differential Driver/Receiver 1040.00/1,000 
MLVD Family SN65C1168PWR 296-14348-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver........16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
MLVD20xEVM 796-13552-ND Evaluation Module for SNGSMLVD2OX i = SN65C1168PWR 296-14348-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver........ 16-TSSOP 1950.00/2,000 
SNGSMLVD2DRBT —-|296-21313-1-ND _| Single M-LVDS Receive SON 3.60 288 2.24 SN6SHVDO5D 296-12988-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 3.02 242 1.88 
SNGSMLVD2DRBT —‘|296-21313-2-ND _| Single M-LVDS Receive 532.00/250 SN65HVDO5P 296-15215-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 3.02 242 1.88 
SNG5MLVD3DRBT —-|296-21314-1-ND _| Single M-LVDS Receive 3.60 2.88 2.24 SN6SHVDO6D 296-12989-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 293 2.34 1.82 
SNGSMLVD3DRBT _| 296-21314-2-ND__| Single M-LVDS Receive 532.00/250 SN65HVDO6P 296-15095-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 293 2.34 1.82 
SN6SMLVDO47AD 296-20682-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 326 261 203 SN65HVD07D 296-12990-5-ND__| High Output RS-485 Transceiver 2.84 2.27 1.77 
SNGSMLVDO47APW | 296-20683-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 2.61 2.03 SNGSHVDO7P 296-19415-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 284 227 1.77 
SNSSHLVOOATD 296-1 see Mi Gud bet Line Drive oe ay oe SN65HVD08D 296-14010-5-ND | Wide Supply Range RS-485 Transcvr 428 342 2.66 
5) 7 -16856- uad Diff. Line Drivel i z _ SN65HVDO8P. 296-14011-5-ND Wide Supply Range RS-485 Transceive 4.28 3.42 2.66 
SN65MLVDO80DGG =| 296-15783-5-ND ante Halt Duplek Multipoint LVDS Aan nt: cA SN65HVD10D 296-12645-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 2.66 2.13 1.66 
ine Transceiver ! : . SN65HVD1000 296-14012-5-ND __[3.3V RS-485 Transceiver 455 3.64 2.83 
SNG5MLVD082DGG | 296-15833-5-ND —_| 8-Ch. Half-Duplex Multipoint LVDS SN6SHVD10QDREP /296-18120-1-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 5.04 4.04 3.41 
snesmuvoizence + PoRneatenan i rie Tans e Bee oe iis oe SN6SHVD10QDREP —-|296-18120-2-ND _/3.3V RS-485 Transceiver 7812.50/2,500 
ie | K ) epeater Ml M B fas -5-| 5 it 
SNGSMLVD129DGG | 296-16850-ND Dual 1:4 LVTTL to MLVDS Repeater..48-TSSOP 7.60 6.08 5.13 SO AHIB pert een a cere Tanscatie! aa vee 13 
SEN STOR el wae Ee oe at ad 2 SN@5HVD1100 296-14013-5-ND _|3.3V RS-485 Transceiver 434 3.48 271 
i Se 19! peer if. Line Driver/Receive = 8 a a = eal a r 
SNBSMLVD2010 —_—|296-14187-5-ND [Multipoint LVDS Line Driver/Receiver...8-SOIC 369 296 230 | SnecvmasipREr  lonaricwnD |savnedeetoneny TO oes 
SN6SMLVD202AD =| 296-16668-5-ND | MLVDS Line Driver/Receivet........ 3.13 2.51 1.95 SN6SHVD12IDREP — |296-18121-2-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 5607.50/2,500 
SN65MLVD202D 296-12208-5-ND High Speed Diff. Line Driver/Receiver...14-SOIC 3.13 2.51 1.95 SNG6SHVD12P 296-13862-5-ND 3.3V RS-485 Transceiver 245 1.97 1.53 
SN65MLVD203D 296-14188-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver 3.69 2.96 2.30 : s : ‘ 
SN65HVD20D 296-14184-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SNGSMLVD204AD 296-16669-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver.... 313 251 1.95 Trngcslva 315 252 1.96 
SNG5MLVD204D 296-12209-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receive 313 251 1.95 
ri t SN65HVD21D 296-14185-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN65MLVD205AD 296-16670-5-ND MLVDS Line Driver/Receiver.... 843 2.51 1.95 i 
F rane i F Transceiver... 3.15 252 1.96 
SN65MLVD205D 296-12210-5-ND High Speed Diff. Line Driver/Receiver... 3.13 2.51 1.95 
SN65MLVD206D 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receive 3.69 2.96 2.30 SN6SHVD21MDREP —/296-19496-1-ND__| Extended Common-Mode RS-485 
SN65MLVD207D 296-14190-5-ND __| Multipoint LVDS Line Driver/Receiver...14-SOIC__3.69 2.96 2.30 snespvozimpner [Been atGeonIn Base 5.90 4.72 3.99 
RS422 / RS423 / RS485 Transceiver 9145.00/2,500 
AM26C31CD 296-6781-5-ND | Quad Differential Line Driver. 6SOIC 86. 65 49 SNGSHVD2IP 796-15096-5:ND Extended Common-Mode RS-485 : 
AM26C31CDBR 296-6782-1-ND | Quad Differential Line Driver. 16-SSOP 90 75 60 Transcalve 252 1.96 
AM26C31CDBR 296-6782-2-ND | Quad Differential Line Driver. 16-SSOP 798.00/2,000 SNESHVD22D 996-14186-5-ND | Extended Co ; : 
AM26C31CN 296-6783-5-ND | Quad Differential Line Driver. ip 1.20 1.00 .80 ' 
AM26C311D 296-6784-5-ND __| Quad Differential Line Driver 90.68 51 Deal abe Ws 
rerenital Hine vel : : : SNGSHVD22EVM 296-20538-ND Evaluation Module for SN6SHVD2X Family - = 
AM26C31IN 296-6785-5-ND Quad Differential Line Driver. 1.35 1.13 90 SN6SHVD29P 996-15097-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
AM26C310D 296-13867-5-ND | Quad Differential Line Driver. 295 236 1.84 Tohsciee An OG) “18a 
AM26C310DRG4 296-22029-1-ND | Quad Differential Line Driver. 299 240 1.87 Ea : 
AM26C310DRG4 296-22029-2-ND —_| Quad Differential Line Driver. 4190.00/2,500 SN6SHVD23D 220, 15230->:Nb Paonded Common: Made RS-485 eee ae 
tee Re pirerental ine Receiver 120 1-00 50 | snestvo2aP 296-15231-5-ND Extended Common-Mode RS-485 
}-6787-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 .80 Transcelve 405 3.24 2.52 
AM26C32ID 296-6788-5-ND Quad Differential Line Receiver 90 Ag Ah - 
AM26C32IDR 296-14471-1-ND | Quad Differential Line Receiver 90 68 51 SN6SHVD24D 296-15232-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
AM26C32IDR 296-14471-2-ND | Quad Differential Line Receiver 735.00/2,500 Transceiver... 4.05 3.24 2.52 
AM26C32IN 296-6789-5-ND __| Quad Differential Line Receiver 135 113 90 SN65HVD24P 296-15233-5-ND peonded Common-Mode RS-485 Aaa teen 
‘AM26C320D 296-13868-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 2.95 236 1.84 Tanscalvel E 
AM26LS31CD 296-1010-5-ND | Quad Differential Line Driver. 75° 57 43 SN6SHVD30DR 296-19625-1-ND | 3.3V Full-Dup! 
AM26LS31CDR 296-1010-1-ND | Quad Differential Line Driver. 75 57 43 Receiver: 275 2.20 1.71 
AM26LS31CDR 296-1010-2-ND | Quad Differential Line Driver. 607.50/2,500 SN65HVD30DR 296-19625-2-ND —_3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS31CN 296-1374-5-ND Quad Differential Line Driver. 18 57 48 Receiver. 3842.50/2,500 
AM26LS32ACD 296-1011-5-ND | Quad Differential Line Receiver (oo 7aes SN65HVD3OMDREP = |296-22238-1-ND | 3.3V Full-Dup! 
AM26LS32ACDR 296-1011-1-ND —_| Quad Differential Line Receiver 62 47 35 Receiver. 612 4.90 4.14 
AM26LS32ACDR 296-1011-2-ND | Quad Differential Line Receiver 500.00/2,500 SN6SHVD30MDREP —|296-22238-2-ND _| 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS32ACN 296-1376-5-ND | Quad Differential Line Receiver 62 47 35 Receiver 9485.00/2,500 
AM26LS32ACNSR 296-6790-1-ND _| Quad Differential Line Receiver 75 63 50 (Continued) 
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TL. Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65HVD31DR 296-19626-1-ND —_/3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN65HVD1781DR 296-23118-2-ND | 70V Fault-Protected RS-485 
Receiver... 2.66 2.13 1.66 Transceiver cae ... 8-SOIC 5827.50/2,500 
SN65HVD31DR 296-19626-2-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN65HVD1785D 296-23346-5-ND | 70 Fault-Protected RS-485 
Receiver... 3717.50/2,500 Transceiver an 8-SOIC 4.16 3.33 2.59 
SN65HVD32DR 296-19627-1-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN65HVD1786D 296-23347-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 
Receiver... 2.54 2.04 1.59 Transceiver atau .8-SOIC 4.16 3.33 2.59 
SN65HVD32DR 296-19627-2-ND — |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SNOSHVD1787D 296-23348-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 
Receiver... 3560.00/2,500 Transceiver oat ..8-SOIC 4.16 3.33 2.59 
SN65HVD33DR 296-18704-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN65HVD1791D 296-23417-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 
Receiver... 2s 57220 etal Transceiver NEW! . .14-S0IC 4.28 3.42 2.66 
SN65HVD33DR 296-18704-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN6SHVD3080EDGSR | 296-21410-1-ND | 200Kbps, Low Power RS-485 Full Duplex 
Receiver... 3842.50/2,500 Driver/Receiver 10-MSOP 2.30 1.84 1.38 
SN6SHVD33MDREP _/296-22239-1-ND _|3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN6SHVD3080EDGSR |296-21410-2-ND | 200Kbps, Low Power RS-485 Full Duplex 
Receiver... 6.30 5.04 4.26 Driver/Receiver 2945.00/2,500 
SN65HVD33MDREP 296-22239-2-ND —_|3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and SN65HVD3082ED 296-14640-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver. SOP 52a 
Receiver... 9765.00/2,500 SN65HVD3082EDGK — | 296-17929-ND Low Power RS-485 Transceiver. 2.27 1.82 1.42 
SN65HVD34DR 296-18705-1-ND —_|3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver ...14-SOIC 2.66 213 1.66 SN65HVD3082EP 296-15382-5-ND _| Low Power RS-485 Transceiver. 1.90 152 1.14 
SN65HVD34DR 296-18705-2-ND  |3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver ... 14-SOIC 3717.50/2,500 SNGSHVD3083EDGSR |296-21411-1-ND —_] 1Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex 
SN65HVD35DR 296-18706-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver... 14-SOIC 2.54 2.04 1.59 Driver/Receiver ius 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD35DR 296-18706-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver ... 14-SOIC 3560.00/2,500 SN6SHVD3083EDGSR | 296-21411-2-ND ‘ips, Low Power RS-485 Full D! sano EON 
SN65HVDS50DR 296-19629-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and river/Receiver 00/2, 
Raceiee 3.65 292 297 SN65HVD3085ED 296-17170-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceiver. 1.90 1.52 1.14 
SN65HVD50DR 296-19629-2-ND 5V Full-Duplex RS-485 Driver and SN65HVD3085EDGK =| 296-17171-5-ND Low Power RS-485 Transceiver. 2.27 1.82 1.42 
Recelver 5102.50/2,500 SN65HVD3086EDGSR |296-21412-1-ND | 20Mbps, Low Power RS-485 Ful 
SN65HVD51DR 296-19630-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and Driver/Receiver 2.36 189 1.47 
Realise, 365 2.92 297 SN6SHVD308GEDGSR | 296-21412-2-ND | 20Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex 
SN65HVD51DR 296-19630-2-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and Driver/Receiver 10-MSOP 3307.50/2,500 
Receiver. 5102.50/2,500 SN65HVD3088ED 296-17172-5-ND. Low Power RS-485 Transceiver. 2.10 1.68 1.26 
SNO5HVD52DR 296-19631-1-ND __|5V Full-Duplex RS-485 Driver and SN6SHVD3088EDGK =| 296-17173-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceiver. 245 1.97 1.53 
Receiver. 365 2.92 297 SN65LBC031D 296-9700-5-ND —_| High Speed CAN Transceiver . 3.38 270 2.10 
SNGSHVDS2DR 296-19631-2-ND SV Full-Duplex RS.485 Driver and SN65LBC031DG4 296-22063-5-ND | High Speed CAN Transceiver . 338 270 2.10 
Rice 5102.50/2,500 SN65LBCO310D 296-9701-5-ND __|High Speed CAN Transceiver. 394 315 245 
SN65HVD53DR 296-18707-1-ND High Output Full-Duplex RS-48: SN65LBC031QDR 296-9701-1-ND High Speed CAN Transceiver .. 3.94 315 2.45 
Transceiver... = 3.94 3.15 2.45 SN65LBC031QDR 296-9701-2-ND | High Speed CAN Transceiver . 5512.50/2,500 
7 SN65LBC170DB 296-9702-5-ND Triple Differential Transceiver 6.64 5.32 4.49 
SN65HVD53DR 296-18707-2-ND [High Output Full-Duplex RS-485 ive auelen : 
i SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceiver 6.64 532 4.49 
SRSHUDEABA PORT a TORerNT Bie ann emeaupee poise SPAS aly SN65LBC171DB 296-9704-5-ND _| Triple Differential Transceiver 664 532 4.49 
Transceiver... i 3.94 315 2.45 SN65LBC171DW 296-9705-5-ND Triple Differential Transceiver 6.64 532 4.49 
SN6S5HVD54DR 296-18708-2-ND | High Output Full-Duplex RS-48: SN65LBC172A16DW |296-15174-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver. 3.87 3.10 241 
Transpelven,.. . 5512.50/2,500 SN65LBC172ADW 296-9706-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 387 310 241 
SISFTOSER JO TSRH--HO Hah up a iA Se aa nt rope te ee yen 
Transceiver. ate 3.94 3.15 2.45 ee . stale ie 2 = B 
SNSSHVDSSOR ase “12 Output Flt Duplex BS-48 ssrzsopsoo | sNostact7aao ——[a96-708-5ND | Quad LP Dieental Line Receer 2a 227 177 
sheetvpedD PCCORS TORII Contrcitiot™ 950 780642 |  SNGSLBC173AN 296-9710-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver. 284 227 1.77 
- = : SN65LBC173D 296-9711-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver. 227 182 1.42 
SHGSIDITOUR cai °y Co CUDeX AS ABS/RS-422 Driver and Pere renee SNGSLBC173N 296-9712-5-ND __| Quad LP Differential Line Receiver 227 182 1.42 
SN6SHVD179DR 296-19624-2-ND _|SV Full-Duplex RS-486/R6-429 briver and ‘ i : SN65LBCT74AT6DW | 296-15175-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver. 434 348 271 
Balanced Recelva 8-SOIC 4882.50/2.500 SN65LBC174ADW 296-9713-5-ND —_| Quad RS-485 Differential Line Driver. 434 3.48 271 
SNSHVD230DR 296-11654-1-ND _13.3V CAN Transevr wi BS0IC 3.04 243 1.89 SN65LBC174AMDWREP | 296-22240-1-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver. 850 680 5.74 
: - : : : SN65LBC174AMDWREP | 296-22240-2-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver... 10626.00/2,000 
SN65HVD230DR 296-11654-2-ND  /3.3V CAN Transcvr with Standby Mode .. 8-SOIC 4252.50/2,500 ate! Ree ighiare ailiccina 
i SN65LBC174AN 296-12284-5-ND Quad RS-485 Differential Line Driver. 4.34 348 2.71 
SN65HVD230MDREP |296-20723-1-ND _|3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 5.14 412 3.47 ee 
SN6SHVD230MDREP  |296-20723-2-ND _|3.3V CAN Transcvr with Standb "7 SN65LBC174DW 296-9714-5-ND Quad RS-485 Differential Line Driver. 3.69 2.96 2.30 
; y- Mode, 8-800 Heer SO ZO) SN6SLBC174N 296-9715-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 369 296 230 
SN65HVD2300D 296-13123-5-ND | 3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 3.49 279 247 bats : : : : ; 
SN@SHVD2300DG401 |296-23353-1-ND _|3'3V CAN Transceiver with Standby SN65LBC175AD 296-9716-5-ND —_| Quad RS-485 Diff. Line Receiver... 266 213 1.66 
P SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Receiver...16-Dip 2.66 2.13 1.66 
SNesHVODADADGAa! “EETEREENO anew = we Se) Be) Ge! SNG5LBC175D 296-9717-5-ND __| Quad RS-485 Diff. Line Receiver.......... 16-SOIC_ 2.30 1.84 1.38 
: pia NER ee arraNDGRT SN6SLBC175DW 296-12460-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receiver........ 16-SOI0 2.30 1.84 1.38 
SNGSHVD231D 296-12206-5-ND |3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 304 243 1.89 SN65LBC175N eco eo Quad RS-485 Differential Line Receiver 16-Dip 230 1.84 1.38 
i SN65LBC176AD 296-9719-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver......8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD231 0D 296-12704-5-ND | 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 3.49 279 2417 herere rabies ‘ 
SN6SHVD2310DRO1  |296-15380-1-ND 33V CANT! ith Sleep Mod 360 288 224 SN65LBC176AMDREP | 296-19497-1-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 612 490 4.14 
z ails : Fans WIN o18ep MOU. Z d 2 SN65LBC176AMDREP |296-19497-2-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver. 9485.00/2,500 
SNESHVD231ODRQ1  |286-16880-2-ND) |) 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mada 5040.00/2,500 SN65LBC176AP 296-9720-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver. 230 1.84 1.38 
SNGSHVD282D 2O6712282-5:NDIS) 3.2V CAN Transcelver..... Ze) 1a) lel) SN6SLBC176AQD ‘| 296-9721-5-ND —_| Quad LP Differential Bus Transceiver 230 1.84 1.38 
SNSSHVD23200 EAC omg) 2-3V CAN Transceiver 100 Qualifia So Bi 20 SNGSLBC176AQDREP |296-22241-1-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver. 367 294 229 
SN65HVD232QDRQ1 | 296-15381-1-ND —_|3.3V CAN Transceiver 0100 Qualifie 3.38 270 2.40 rs ee aaa eae : : ; 
SNGSHVD2320DRQ1 96-15381-2-ND 33V CANT! iver 0100 Qualified 4725.00/2,500 SN65LBC176AQDREP | 296-22241-2-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 5135.00/2,500 
BES OOIEES : Taliste lst: ualltied vale SN65LBC176D 296-9722-5-ND __| Quad LP Differential Bus Transceiver. 178 142 1.07 
SN6SHV0233D 296-14639-5-ND —_/3.3V CAN Transceiver 3.15 2.52 1.96 SN65LBC176P 296-9723-5-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver. 1781.42 1.07 
SN65HVD234D 296-15228-5-ND | 3.3V CAN Transceiver 3.04 243 1.89 O7on a ‘itaromtt ‘ 
i SN65LBC176QD 296-9724-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 1.78 142 1.07 
SN65HVD235D 296-15229-5-ND | 3.3V CAN Transceiver 3.15 252 1.96 SODA AL ciasontl ‘ 
, SN65LBC176QDRG4 =| 296-22040-1-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 1.78 142 1.07 
Sree ee i eee oa Tansee ae 1 a0 3 SN65LBC176QDRG4 | 296-22040-2-ND —_| Quad LP Differential Bus Transceiver. 2272.50/2,500 
ree ale erat a ee : “oes a8 SN65LBC176QDRQ1 | 296-16947-1-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver. 190 152 1.14 
2 ren ranscelver i ‘ % ae i i; ft 
SNGSHVD251P 996-19281-5-ND CAN Transceiver : 225 180. 1.35 SN65LBC176QDRQ1 RIT cea : ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 2432.50/2,500 
is SN65LBC179AD 296-9725-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 1.90 152 1.14 
SN6SHVD379DR 296-19628-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver an SN65LBC179AP 296-9726-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 190 152 1.14 
Balanced Receive 416 3.33 2.59 SN65LBC179D 296-9727-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 178 1.42 1.07 
SN6SHVD379DR 296-19628-2-ND oat wee aORENAGTT SN65LBC179P 296-9728-5-ND _|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 1.78 1.42 1.07 
es SNE5LBCT790DRG4 | 296-22544-1-ND | Low Power Diff. Line Driver and 
SNESHVD485EDGKR |296-17174-1-ND  |Half-Duplex RS-485 Transceivel 210 168 1.26 a mapa Pal ee Ag) ‘ig in 
SNGSHVD485EDGKR |296-17174-2-ND _| Half-Duplex RS-485 Transceive 2687.50/2,500 SN65LBC1790DRG4 | 296-22544-2-ND _| Low Power Diff. 
SN65HVD485EDR 296-17175-1-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver 148 118 89 Receiver Pair u 2432.50/2,500 
SN6SHVD485EDR 296-17175-2-ND | Half-Duplex RS-485 Transceivel 1887.50/2,500 SN65LBC180AD 296-9729-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 2.54 2.04 1.59 
SN6SHVD485EP 296-17498-5-ND_|Half-Duplex RS~485 Transceive 148 118 89 SN65LBC180AN 296-9730-5-ND __|LP Differential Line Driver/Rovr. Pairs 2.54 2.04 1.59 
SN65HVD1040AQDRQ1 | 296-23668-1-ND —_|EMC Optimized High Speed CAN SN65LBC180D 296-9731-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 220 176 1.32 
Transceiver NEW! 213° 1.70 1.28 SN65LBC180N 296-9732-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 220 1.76 1.32 
SN6SHVD1040AQDRQ1 )296-23668-2-ND EMC Optimized High Spee SN65SLBC180RSAT | 296-19550-1-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 243 194 1.46 
Transceiver NEWS .... 2720.00/2,500 SN65LBC180RSAT _| 296-19550-2-ND__| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs... 339.50/250 
SNESHVDI0400R [2S aTBOSSIENDI/ EMC Optimized HS CAN Transceiver. Tis et A SN6SLBC182D 296-12167-5-ND | Differential Bus Transceiver 220 176 1.32 
SN6SHVD1040DR 296-21804-2-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver. 2240.00/2,500 SN65LBC182P 296-12734-5-ND —_| Differential Bus Transceiver 220 176. 122 
SNGSHVD1040QDRQ1 |296-21592-1-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver. 213 1.70 1.28 SN65LBC184D 296-9733-5-ND —_| Differential Xcvr. with TVS Protection 2.93 2.34 1.82 
SN6SHVD1040QDRQ1_ |296-21592-2-ND EMC Optimized HS CAN Transceiver. 2720.00/2,500 SN65LBC184P 296-2343-5-ND —_| Differential Xcvr. with TVS Protection 2.93 234 1.82 
SN65HVD1050AQDRQ1 | 296-23669-1-ND | EMC Optimized High Speed CAN SN65176BD 296-9693-5-ND _| Differential Bus Transceiver... 66 50 38 
Transceiver: NEWH..: 1.63 IS On SN6ST76BP 296-1415-5-ND___| Differential Bus Transceiver 665038 
SN6SHVD1050AQDRQ1 |296-23669-2-ND | EMC Optimized High Speed CAN SN75HVD12P 296-14047-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver... 245 197 1.53 
Transceiver NEWS .... 2080.00/2,500 SN75HVD1176D 296-15346-5-ND | Profibus RS-485 Transceiver. 299 240 187 
SN65HVD1050D 296-19416-5-ND EMC. Optimized HS CAN Transceiver. ity alg ER} SN75LBC031D 296-6864-5-ND High Speed Transceiver...... Ey elder (0) 
SN65HVD1050MDREP | 296-21409-1-ND EMC Optimized HS CAN Transceiver. Sep ERY aes SN75LBC172DW 296-6865-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 3.13 2.51 1.95 
SN6SHVD1050MDREP |296-21409-2-ND [EMC Optimized HS CAN Transceiver. 4410.00/2,500 SN75LBC172N 296-6866-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 313. 251 1.95 
SN65HVD1050QDRQ1 |296-19876-1-ND —_| EMC Optimized HS CAN Transceiver. 1.63 130 .98 SN75LBC173D 296-6867-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD1050QDRQ1 |296-19876-2-ND — |EMC Optimized HS CAN Transceiver. 2080.00/2,500 SN75LBC173N 296-6868-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD1176D 296-15345-5-ND _| Profibus RS-485 Transceiver 3.31 265 2.06 SN75LBC174DW 296-6869-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 3.31 2.65 2.06 
SN65HVD1781DR 296-23118-1-ND —_|70V Fault-Protected RS-485 SN75LBC174N 296-6870-5-ND __| Quad LP Differential Line Driver. 3.31 265 2.06 
Transceiver 416 3.33 2.59 (Continued) 
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EXAS igi ‘ DATA TRANSMISSION (Continued, 
INSTRUMENTS DigigReel f b 
T.I. Digi-Key Price Each Ta Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN75LBC175D 296-6871-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.10 1.68 1.26 SN75176ADR 296-14955-1-ND Differential Bus Transceiver 53 40 30 
SN75LBC175N 296-6872-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 210 1.68 1.26 SN75176ADR 296-14955-2-ND _| Differential Bus Transceiver 430.00/2,500 
SN75LBC176AD 296-6873-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivel 210 1.68 1.26 SN75176AP 296-1737-5-ND Differential Bus Transceiver 53 40 30 
SN75LBC176AP 296-6874-5-ND _ Differential Bus Transceive 2.10 168 1.26 SN75176BD 296-1275-5-ND __| Differential Bus Transceiver 53 40.30 
SN75LBC176D 296-1279-5-ND Differential Bus Transceive 1.58 1.26.95 SN75176BDR 296-1275-1-ND Differential Bus Transceiver 530) 40 30 
SN75LBC176DR 296-1279-1-ND Differential Bus Transceive 1582695 z =e i i F 
SN75SLBC176DR 296-1279-2-ND _| Differential Bus Transceive 2015.00/2,500 eieeleee SBD | Retain teint ad eae 
SN75LBC176P 296-6875-5-ND Differential Bus Transceive 1.58 1.26 95 SN75178BP 296-6858-5-ND Differential Bus Repeaters 295 1.80 1.35 
SN75LBC179AD 296-6876-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. 1.78 1.42 1.07 SN75179BD 296-6860-5-ND __| Differential Driver/Receiver Pa SOIC MaCOMmRE SEES 
SN75LBC179AP 296-6877-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. 1.78 1.42 1.07 SN75179BDR 296-14956-1-ND | Differential Driver/Receiver Pair 129 108 86 
SN75LBC179D 296-6878-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. LSB L265: SN75179BDR 96-14956-2-ND | Differential Dri - : = 5 ; 
SN75LBC179P 296-6879-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 158 126 95 pies obees ifferential Driver/Receiver Pal 1397-50/2,600 
i jal |i ‘i SN75179BP 296-6861-5-ND Differential Driver/Receiver Pair. 99 83.66 
SN75LBC180AD 296-6880-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 236 1.89 1.47 ish 1 7 
5 val Li ‘ SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver 25s 0075 
SN75LBC180AN 296-6881-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.36 1.89 1.47 : atens 
SN75LBC180D 296-6882-5-ND__|LP Differential Line Driver/Rowr. 200 1.60 1.20 SE SG CobSscsN ggg] Quad Differential Line Drive 208: ean lies 
- —— 7 SN75189DR 296-14957-1-ND Quad Line Receiver .. AB SCOMmEe I 
SN75LBC180N 296-6883-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.00 1.60 1.20 = - 
SN75LBC180RSAT — |296-19552-1-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. 243 194 1.46 SN75189DR 296-14957-2-ND | Quad Line Receiver... . 14-SOIC 390.00/2,500 
SN75LBC180RSAT 296-19552-2-ND —_|LP Differentail Line Driver/Revr. 339,50/250 SN75976A1DGG 296-9925-5-ND 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver...56-TSSOP 16.13 15.05 13.98 
SN75LBC182D 996-11656-5-ND _| Differential Bus Transceiver ..... 2.00 1.60 1.20 SN75976A1DL 296-9926-5-ND 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver.....56-SSOP 16.13 15.05 13.98 
SN75LBC184D 296-2364-5-ND Differential Xevr. with TVS Protectio! 270 216 1.68 SN75976A2DGG 296-2363-5-ND 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver...56-TSSOP 22.20 20.72 19.24 
SN75LBC184P 296-6884-5-ND | Differential Xovr. with TVS Protectio 270 216 1.68 SN7S1177N 296:6816;5:ND) | Dual Differential Driver/Recaiver AeA S870 
SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND Multichannel ElA-232 SN751177NSR 296-6817-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 439 351 2.73 
Driver/Receiver 450 3.60 2.80 §N751177NSR 296-6817-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 4972.00/2,000 
SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND | Multichannel EIA-232 SN751178N 296-6818-5-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 484 3.87 3.01 
Driver/Receiver........... .. 28-SSOP 5100.00/2,000 SN751178NSR 296-6819-1-ND Dual Differential Driver/Receiver ASO asi 2:73 
SN75LBC241DW 296-6886-5-ND Low Power LinBiCMOS Multiple Drivers SN751178NSR 296-6819-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 4972.00/2,000 
and Receivers 2.70 216 1.68 SN7534050NSR 296-22718-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 2138 1.70 1.28 
SN75LBC771DW 296-6887-5-ND GeoPort™ Transceiver .. 248 1.98 1.54 SN7534050NSR 296-22718-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 2210.00/2,000 
SN75LBC776DW 296-6890-5-ND Single-Chip GeoPort™ Transceiver......20-SOIC 4.73 3.78 2.94 TL3695DR 296-15009-1-ND Differential Bus Transceiver 1.25 1.00 75 
SN75LBC777DW 296-6891-5-ND —_| Single-Chip Geoport/AppleTalk™ TL3695DR 296-15009-2-ND —_| Differential Bus Transceiver 1600.00/2,500 
Transceiver 3.60 2.88 2.24 TL3695P 296-10172-5-ND _| Differential Bus Transceiver 1.25 1.00 .75 
SN75LBC968DL 296-6894-5-ND | 9-Channel Bus Transceiver with UA9637ACD 296-11149-5-ND | Dual Differential Line Receiver 88 46.66.~—50 
Active Termination 15.99 14.40 12.77 UA9639CP 296-11150-5-ND _| Dual Differential Line Receiver 90 75 60 
SN75LBC978DLR 296-6895-1-ND 9-Channel Differential Transceiver 23.10 21.56 20.02 RS-232 
SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND 9-Channel Differential Transceiver 19019.00/1,000 = 
SN75107AD 296-6799-5-ND __| Dual Line Receiver A4-SOIC 1.25 1.00.75 GD65232DWR 296-23223-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 64 48 36 
SN75107AN 296-6800-5-ND | Dual Line Receiver 14-Dip 1.25 1.00 .75 GD65232DWR 296-23223-2-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 426.00/2,000 
SN75107BD 296-6802-5-ND —_| Dual Line Receiver 14-SOIC 80.60.45 GD75232DBR 296-6947-1-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 60 45 34 
SN75107BDR 296-14946-1-ND | Dual Line Receiver 14-SOIC 80.60.45 GD75232DBR 296-6947-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 400.00/2,000 
SN75107BDR 296-14946-2-ND | Dual Line Receiver .14-SOIC 650.00/2,500 GD75232DW 296-6948-5-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 60 45 34 
SN75107BN 296-6803-5-ND__| Dual Line Receiver 14-Dip_—80_— 60.45 GD75232DWR 296-6948-1-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 60 45 34 
SN75110AD 296-6804-5-ND | Dual Line Driver 14-8010 806045 GD75232DWR 296-6948-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 20-SOIC 400.00/2,000 
SN75110ADR 296-14947-1-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 80.60.45 GD75232PWR 296-6950-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver........20-TSSOP 60 45 .34 
SN75110ADR 296-14947-2-ND | Dual Line Driver .14-SOIC 650.00/2,500 GD75232PWR 296-6950-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver........20-TSSOP 400.00/2,000 
SNS TOAN 296-5605°5:N0 Bul tine Driver 0 80 & GD75323DW 296-6951-5-ND __| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 20-SOIC 92.6952 
ale ual Ling Driver. d LT1030CD 296-9589-5-ND | Quad Low Power Line Driver . 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 
SN75112DR 296-6806-1-ND | Dual Line Driver 99 83 66 LT1030CN 296-1401-5-ND | Quad Low Power Line Driver . 2.00 1.60 1.20 
eee One pee ee ual Tes Diver eee MAX202CDR 296-18480-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/R 90 75 60 
6807-5. It ‘ : : / MAX202CDR 296-18480-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 975.00/2,500 
ean Pee pa piacere ieee F a He | ia MAX202CDWR 296-18481-1-ND _|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC_ 90.75.60 
lis a al Direrential Fine Dive : MAX202CDWR 296-18481-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 798.00/2,000 
SN75115D 296-6812-5-ND Dual Differential Line Receiver . 2.38 1.90 1.43 MAX202CPWR 296-18482-1-ND 5V Dual RS-232 Line 
SN75115N 296-6813-5-ND Dual Differential Line Receiver . 238 1.90 1.43 Driver/Receiver 16-TSSOP 90 5 60 
SN75116N 296-6814-5-ND Differential Line Transceive: 3.49 2.79 2.17 ; y 3 
4 ai i MAX202CPWR 296-18482-2-ND | 5V Dual RS-232 Line 
SN75117P 296-6820-5-ND Differential Line Transceive 3.94 315 2.45 798.00/2,000 
eu E eee ut a Transceive ae ae g # MAX2021DR 296-16483-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver..16-SOIC..90. «75 ~—~«6O 
SN75121N 596-6823-5-ND __| Dual Line Driver 295 180 135 MAX202IDR 296-18483-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 975.00/2,500 
ineiDH MAX202IDWR 296-18484-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 90 75 60 
ett PASSE Tinks Le Race Foe ay tae | MAXz02I0WR 296-18484-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver .. 16-SOIC 798.00/2,000 
SN75138N 296-6828-5-ND _| Quad Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 MAX202IPWR 296-18485-1-ND | SV Dual RS-232 Line 
SN75140P 296-12184-5-ND | Dual Line Receiver 7501.20 90 Driver/Receiver.. 16-TSSOP_ 90 75__—«0 
SN75150D 296-6830-5-ND —_| Dual Line Driver 1.20 1.00 .80 MAX202IPWR 296-18485-2-ND | 5V Dual RS-232 Line 
SN75150DR 296-14948-1-ND | Dual Line Driver 1.20 1.00 8 Driver/Receiver 798.00/2,000 
SN75150DR 296-14948-2-ND | Dual Line Driver 1300.00/2,500 MAX207CDBR 296-18486-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75150P 296-6831-5-ND _| Dual Line Driver 1.20 1.00.80 Driver/Receiver. : 150 1.20 90 
$N75154D 296-6832-5-ND _| Quad Differential Line Receiver 720 1.00 .80 MAX207CDBR 296-18486-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75154N 296-6833-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 .80 Driver/Receiver 1560.00/2,000 
SN75155D 296-6835-5-ND —_ Line Driver and Receiver 1.20 1.00 80 MAX207CDWR 296-18487-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75155DR 296-14949-1-ND Line Driver and Receive: 1.20 1.00 .80 Driver/Receiver.. 5 0:20 90) 
SN75155DR 296-14949-2-ND Line Driver and Receive: 1300.00/2,500 MAX207CDWR 296-18487-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75155P 296-6836-5-ND Line Driver and Receiver... 1.20 1.00 .80 Driver/Receiver. 1560.00/2,000 
SN75157D 296-6837-5-ND | Dual Differential Line Receiver. 1.80 1.44 1.08 MAX207IDBR 296-18488-1-ND | 5V Multichannel RS- 
SN75157P 296-6838-5-ND Dual Differential Line Receiver. 1.80 1.44 1.08 Driver/Receiver.. 1.63 1.30 98 
SN75158D 296-6839-5-ND Dual Differential Line Drive: Hike 2h 1) 8) MAX207IDBR 996-18488-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75158P 296-6840-5-ND Dual Differential Line Drive: Shih a2 alee) Driver/Receiver 4690.00/2,000 
SN75158PSR 296-6841-1-ND | Dual Differential Line Driver 15 252 1.96 MAX207IDWR 296-18489-1-ND | 5V Multichannel R 
SN75158PSR 296-6841-2-ND | Dual Differential Line Drive 3570.00/2,000 Driver/Receiver 163 130 .98 
$N75159D 296-6842-5-ND Dual Differential Line Drive: AeA Aa ey alte} MAX207IDWR 296-18489-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75159N 296-6843-5-ND Dual Differential Line Drive: 2.70 216 1.68 Driver/Receiver . 1690.00/2,000 
SN75160BDW 296-6844-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 2.00 1.60 1.20 MAX208CDBR 296-18490-1-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75160BDWR 296-14950-1-ND —_| Octal GP Interface Bus Transceive: 2.00 1.60 1.20 Driver/Receiver 150 1.20 .90 
SN75160BDWR 296-14950-2-ND Octal GP Interface Bus Transceive! 2080.00/2,000 s 9. q 7 
SN75160BN 296-6845-5-ND | Octal GP Interface Bus Transceive 132 106 .80 een SETI EU TT | eat ann RECO CON 
SN75161BDW 296-6846-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive! 2.00 1.60 1.20 MAX208CDWR 296-18491-1-ND 5V Multichannel RS-232 Line i 
SN75161BDWR 296-14951-1-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 2.00 1.60 1.20 Driver/Receiver. 450 1.20 .90 
SN75161BDWR 296-14951-2-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 2080.00/2,000 = =e 7 a 
SN75161BN 296-6847-5-ND —_| Octal GP Interface Bus Transceive 140 113.85 a ADEA See oe sresatapniie 
SN75162BDW 296-6848-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 4.73 3.78 2.94 MAX208IDBR 296-18492-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line ayes 
SN75172DWR 296-14952-1-ND | Quad Differential Line Driver. 1.83 1.46 1.10 Driver/Receiver aga 4g) 8B 
SN75172DWR 296-14952-2-ND | Quad Differential Line Driver. 1898.00/2,000 MAX208IDBR 296-18492-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75172N 296-6850-5-ND Quad Differential Line Driver. 1.83 1.46 1.10 Driver/Receiver 4690.00/2,000 
SN751730D 296-6851-5-ND Triple Line Driver/Receiver. 4.05 3.24 2.52 7 5 —— 
SN751730N 296-6852-5-ND —_| Triple Line Driver/Receiver 4.05 3.24 2.52 MAX208IDWR 296-18493-1-ND Se eee Line Pre 
SN75173D 296-6853-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.83 1.46 1.10 é z : : ‘ 
SN75173DR 296-14953-1-ND | Quad Differential Line Receiver 1.83 146 1.10 MAX208IDWR 296-18493-2-ND ct Vea aa Line Re caean 
$N75173DR 296-14953-2-ND Quad Differential Line Receiver 2335.00/2,500 : : L 
SN75173N 296-6854-5-ND | Quad Differential Line Receiver 183 146 1410 MAX211CDBR pice ceauocum) °y, Wutichannel RS-232 Ling isi HD i, 
SN75174DWR 296-6855-1-ND —_| Quad Differential Line Driver. 96 80 64 river/Recelver : : é : 
SN75174DWR 296-6855-2-ND —_| Quad Differential Line Driver. 848.00/2,000 MAX211CDBR 296-18494-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75174N 296-1735-5-ND __| Quad Differential Line Driv 116.97 77 Driver/Receiver. 1560.00/2,000 
SN75175D 296-6856-5-ND | Quad Differential Line Receiver 1.30 1.04 78 MAX211CDWR 296-18495-1-ND | 5V Multichannel RS- 
SN75175DR 296-14954-1-ND | Quad Differential Line Receiver . 88 66 50 Driver/Receiver. 150 1.20 90 
SN75175DR 296-14954-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver .16-SOIC 715.00/2,500 MAX211CDWR 296-18495-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75175N 296-1736-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 88 66 50 Driver/Receiver 780.00/1,000 
SN75176AD 296-6857-5-ND Differential Bus Transceiver ... 8-SOIC 53 40.30 
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Si EXAS Digi@Reel” DATA TRANSMISSION (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@keel f : 
Lele Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX211IDBR 296-15170-1-ND | 5V Multiple RS-232 Line Driver/ MAX3222EIDWR 296-19821-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
Receiver... 1.63 130 .98 Driver/Receiver ... 20-SOIC 2080.00/2,000 
MAX211IDBR 296-15170-2-ND | 5V Multiple RS-232 Line Driver/ MAX3222EIPWR 296-19822-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
Receiver... 1690.00/2,000 Driver/Receiver 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
MAX211IDWR 296-18496-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3222EIPWR 296-19822-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
Driver/Receiver. 1.63 1.30 98 Driver/Receiver 20-TSSOP 2080.00/2,000 
MAX211IDWR 296-18496-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3222IDBR 296-13085-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver... 845.00/1,000 Line Driver/Receiver .... 2.00 1.60 1.20 
MAX213CDBR 296-19834-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3222IDBR 296-13085-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver... 150 120 .90 Line Driver/Receiver .... 2080.00/2,000 
MAX213CDBR 296-19834-2-ND | 5V Multichannel RS- MAX3222IDWR 296-13086-1-ND 3V-5.5V, Multichannel RS 
Driver/Receiver.... 1560.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 2.00 1.60 1.20 
MAX213CDWR 296-19836-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3222IDWR 296-13086-2-ND 3V-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver 1:50 1:20.90 Line Driver/Receiver 20-SOIC 2080.00/2,000 
MAX213CDWR 296-19836-2-ND | 5V Multichannel MAX3222IPWR 296-13087-1-ND 3V-5.5V, Multichannel 
Driver/Receiver 780.00/1,000 Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
MAX213IDBR 296-19835-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3222IPWR 296-13087-2-ND 3V-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver... 1.63 130  .98 Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
MAX213IDBR 296-19835-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3223CDBR 296-13088-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver. 1690.00/2,000 Line Driver/Receiver ..... 1.75 1.40 1.05 
MAX213IDWR 296-19837-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3223CDBR 296-13088-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver... 1.63 130 98 Line Driver/Receiver.... 1820.00/2,000 
MAX213IDWR 296-19837-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3223CDWR 296-13445-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver... 845.00/1,000 Line Driver/Receiver 1.75 1.40 1.05 
MAX222CDWR 296-18497-1-ND —_/5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...18-SOIC 1.75 1.40 1.05 MAX3223CDWR 296-13445-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX222CDWR 296-18497-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 18-SOIC 1820.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 1820.00/2,000 
MAX222IDWR 296-17256-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 1.88 1.50 1.13 MAX3223CPWR 296-13089-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX222IDWR 296-17256-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receive 1950.00/2,000 Line Driver/Receiver .20-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
MAX232D 296-6936-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 15 57 48 MAX3223CPWR 296-13089-2-ND | 3V-5.5V Multichannel 
MAX232DR 296-14619-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver AG) Loree 43) Line Driver/Receiver.... 20-TSSOP 1820.00/2,000 
MAX232DR 296-14619-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 607.50/2,500 MAX3223ECDBR 296-19838-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX232DW 296-6937-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 15 57 43 Line Driver/Receiver .... 175 1.40 1.05 
MAX232DWR 296-14620-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver 15 57 43 MAX3223ECDBR 296-19838-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX232DWR 296-14620-2-ND Dual RS-232 Driver/Receiver 498.00/2,000 Line Driver/Receiver..... 1820.00/2,000 
MAX232ID 296-6938-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 90 15 60 MAX3223ECDWR 296-19839-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
unxzsaiown = |os6-14601-1-NO Dual RS-282 Drve/Recever 3 80 eens WERE 
poate ual RS-282 Driver/Recelver 4 Soe MAX3223ECDWR 296-19839-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX2321DWR 296-14621-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 586.00/2,000 lke Dihiee Reselver. 4820.00/2,000 
MAX232IN 296-6940-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 90 715 60 MAX3223ECPWR 296-19840-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX232N 296-1402-5-ND Dual EIA-232 Driver/Receiver. 88 66 50 Line Driver/Receiver.... 20-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
MAX232NSR 296-15895-1-ND | Dual ElA-232 Driver/Receiver. 90 75 60 MAX3223ECPWR 296-19840-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
beniceear cee cart a anal Reso cog ; ae ee oe Line Driver/Receiver..... 20-TSSOP 1820.00/2,000 
-9593-1 - -Channel, RS~ river/Receiver . c ; : 5 ay x 7 7 
MAX3221 CDBR 296-9593-2-ND __|1-Channel, RS-232 Driver/Receiver . 1430.00/2,000 MAS o2SEIDBH Reiman) ©), 5=¥ Mullichannel RS-232 
: : Line Driver/Receiver .... 1.75 1.40 1.05 
MAX3221CPWR 296-9594-1-ND 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver . 1.38 1.10  .83 MAX3223EIDBR 296-19841-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3221CPWR 296-9594-2-ND 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver 1430.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 4820.00/2,000 
MAX3221ECDBR 296-19824-1-ND bers eae Line AeA) cneye ee MAX3223EIDWR 296-19842-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Weis z : : Line Driver/Receiver.... 1.75 1.40 1.05 
Mee cene nee Cocca “y,0-¥, 10h. RS-282 Line Tne O00 MAX3223EIDWR 296-T0845-2ND 3-5 5V Multichannel RS-232 
J = Line Driver/Receiver .... 1820.00/2,000 
MAX3221ECPWR 296-19825-1-ND SO ae Line eae MAX3223E1PWR 296-19843-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
ee a: : a ‘ Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP) =1.75 «1.40 1.05 
MAX2221 ECPWR 206519825-2-ND Sa aa ta Line faanoaiond MAX3223EIPWR 296-19843-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
a eaulee Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 1820.00/2,000 
MAX3221EIDBR 296-19826-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS- - : 
5 aTiRacal MAX3223IDBR 296-13090-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
mies 13) 8 Line Driver/Receiver .... 1.75 1.40 1.05 
MAXS221EIDBR, ES) 45 Sen rene MAX32231DBR 296-13090-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS- 
MAX3221 EIPWR 296-19383-1-ND ‘ aes: Line Driver/Receiver.... 1820.00/2,000 
: ‘ MAX3223IDWR 296-13091-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver... 16-TSSOP 1.38 1.10 .83 Line Driver/Receiver 175 140 1.05 
MAX3221 EIPWR 296-19383-2-ND | 3V-5.V, 1-Ch. RS-232 Line : a : a 
, i ‘ MAX32231IDWR 296-13091-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver: 16-TSSOP 1430.00/2,000 Line Driver/Receiver 4820.00/2,000 
MAXS221IDBR peace © 2,1 Ch. BS-232 Line ee MAX32231PWR 296-13092-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
i i . i Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
ee cela Cy 0-58; 10h. RS-282 Line EN gh MAX32231PWR 296-13092-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3221 PWR 296-9596-1-ND 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line TeegE Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 1820.00/2,000 
Driver/Receiver... 438 110 83 MAX3223MDBREP _[296-22181-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MNOZPIIEWE Pecieeaemmml| ©, ¥;,)-0n. RS-232 Line maxazzamoerer — |206-20161-2-N0 | 3V-55V Multichannel 235 erate 
Driver/Receiver... 1430.00/2,000 oaete " 
MAX3221MDBREP —_|296-22180-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Driver/ Aano76DBR Ree HSRAET ND Byasl aide anil 7000.00/2,000 
Receiver... ae 5.11 4.09 3.18 Fe ‘i 
MAX3221MDBREP —|296-22180-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Driver/ Line Driver/Recaiver .. 1880S 
Receiver... 5788.00/2,000 MAX3227CDBR 296-19848-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
E eA x = Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 
MAX3222CDBR 296-13082-1-ND 3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227ECDBR 296-19828-1-ND _|3V-5.5V Single Chane 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver 188 150 1.13 
Meee e poem ©) .0-¥. Multichannel RS-232 oeMANDATD MAX3227ECDBR | 296-19828-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 vee 
MAX3222CDWR 296-13083-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line Driver/Recaiver .. 1950.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 MAX3227EIDBR 296-19829-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
MAX3222CDWR 296-13083-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver..... 2.00 1.60 1.20 
Line Driver/Receiver .. 2080.00/2,000 MAX3227EIDBR 296-19829-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
MAX3222CPWR 296-13084-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver.... 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 MAX3227IDBR 296-19849-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
MAX3222CPWR 296-13084-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 MAX3227IDBR 296-19849-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
MAX3222ECDBR 296-19818-1-ND Line Driver/Receiver.... 2080.00/2,000 
200 1.60 120 MAX3232CD 296-23110-5-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222ECDBR 296-19818-2-ND Line Driver/Receiver 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver. - 2080.00/2,000 MAX3232CDBR 296-13093-1-ND | 3V-5.5V Multichannel 
MAX3222ECDWR 296-19819-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver..... 1.75 1.40 1.05 
Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 MAX3232CDBR 296-13093-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222ECDWR 296-19819-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 
Driver/Receiver. 2080.00/2,000 MAX3232CDR 296-13094-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222ECPWR 296-19820-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver .... 150 1.20 .90 
Driver/Receiver. 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 MAX3232CDR 296-13094-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222ECPWR 296-19820-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver .... 1920.00/2,500 
Driver/Receiver 20-TSSOP 2080.00/2,000 MAX3232CDWR 296-13095-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222EIDBR 296-19823-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver .... 750) 1:20) 290) 
Driver/Receiver ...20-SSOP 2.00 1.60 1.20 MAX3232CDWR 296-13095-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222EIDBR 296-19823-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 
Driver/Receiver ....20-SSOP 2080.00/2,000 MAX3232CPWR 296-13096-1-ND =| 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222EIDWR 296-19821-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver .... 1.75 1.40 1.05 
Driver/Receiver. 2.00 1.60 1.20 
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5 RRS Digi@Reel® DATA TRANSMISSION (Continued) 
Tt Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3232CPWR 296-13096-2-ND BvaeY Mullichanne} RS-232 hana MAX3238IDBR 296-9599-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .. -00/e, Line Driver/Receiver.... 1.88 1.50 1.13 
MAX3232ECDBR 296-19850-1-ND py aev Mulichannet RS-232 eer MAX3238IDBR 296-9599-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
ine Driver/Receiver .... di e 4 Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 
MAX3232ECDBR 296-19850-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3238IDBRQ1 296-15187-1-ND | 3V-5.5V Multichannel 
Line Driver/Receiver.... 1560.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 2.23 1.78 1.34 
MAX3232ECDR 296-19851-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3238IDBRQ1 296-15187-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver-.... 1:50! 4/20) 90 Line Driver/Receiver.... 2314.00/2,000 
MAX3232ECDR 296-19851-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3238IPWR 296-9600-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 1920.00/2,500 Line Driver/Receiver .... 1.88 1.50 1.13 
MAX3232ECDWR 296-19852-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX32381PWR 296-9600-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 150 1.20 90 Line Driver/Receiver.... 1950.00/2,000 
MAX3232ECDWR 296-19852-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3238IPWRQ1 296-15189-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 Line Driver/Receiver aes 2.23 1.78 1.34 
MAX3232ECPWR 296-19263-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX32381PWRQ1 296-15189-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-: 
Line Driver/Receiver.... 150 1.20 .90 Line Driver/Receiver .... 2314.00/2,000 
MAX3232ECPWR 296-19263-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243CDBR 296-6941-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver 1560.00/2,000 Line Driver/Receiver..... ASO eG 93 
MAX3232EIDBR 296-19853-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243CDBR 296-6941-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 150 1.20 90 Line Driver/Receiver as 1228.00/2,000 
MAX3232EIDBR 296-19853-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243CDWR Gob boi2steNO Rag SV-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver 1560.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 138 #110 83 
MAX3232EIDR 296-19752-1-ND | 3V-5.5V Multichannel MAX3243CDWR 296-6942-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
eel Renan He) a et MAX3243CPW 296-6943-5-ND aed RS-232 pees 
MAX3232EIDR 296-19752-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 BEECH cous MU Ghana no 
Line Driver/Receiver 4920.00/2,500 Line Driver/Receiver as 28-TSSOP 1.38 1.10 .83 
MAX3232EIDWR 296-19854-1-ND | 3V-5.5V Multichannel MAX3243CPWR ZOb- B93 S1-NDISS) SV-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver 150 1.20 90 Line Driver/Receiver .... 28-TSSOP 1.38 1.10 .83 
MAX3232EIDWR 296-19854-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 ii La MAXS2430F WR BCD ee i tala oReTSS0R venaNcRT 
Line Driver/Receiver.... 1560.00/2,000 7 — an 
MAXS232EIPWR _[296-19436-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAXS24SECDBR alec uaa &V. 8.5 Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 1.50 1.20 90 Monae Lie Pvel Recele o TSE tN eee 
MAxaoEEWR PER AeMNTMM| 3V/5 OV Martiche aol RS238 MAX3243ECDBR 296-19806-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 1560.00/2,000 wont ye Pet Recover eo ore c08 
MAX3232IDBR 296-13097-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAXS243ECDWR (ESSE aba ov OSV Multichannel 
5 als Fos Z Line Driver/Receiver .... 138 110 83 
Line Driver/Receiver.... 150 1.20 .90 7 
MAX3243ECDWR 296-19807-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232IDBR 296-13097-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Ling Driver/Recelver.... 715.00/1,000 
rene baa Parr berate ee 1560.00/2,000 MAX3243ECPWR 296-19808-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
e rl ~9.0V Multichannel Ro- Line Driver/Receiver.... 28-TSSOP 1.38 110 .83 
ene Pe cana non Becerra berate ee 150 1.20 .90 MAX3243ECPWR 296-19808-2-ND — / 3V-5.5V Multichannel RS-232 
o -2-| 5. ultichannel RS-: Line Driver/Receiver.... 28-TSSOP 1430.00/2,000 
aa ARES ete ee 1920.00/2,500 MAX3243EIDBR 296-19811-1-ND _ [3V-5.5V Multichannel RS-232 
- ald 9. ultichannel RS-; Line Driver/Receiver .... 1.38 110 83 
wiouiOWR Oe a00S ND Paty vee fecal zi 1.50 1.20.90 MAX3243EIDBR 296-19811-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS 
- -2- -5.5V Multichannel RS-; Line Driver/Receiver .... 1430.00/2,000 
Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 MAX3243EIDWR 296-19809-1-ND — | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232IPWR 296-13100-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver .... 138 110 83 
Line Driver/Receiver... 138 1.10 83 MAX3243EIDWR 296-19809-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232IPWR 296-13100-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver..... 715.00/1,000 
Line Driver/Receiver.... 1430.00/2,000 MAX3243EIPWR 296-19810-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232MDBREP —‘| 296-19873-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver..... 28-TSSOP 138 140 83 
Line Driver/Receiver .... 5st 74:41) 13:43 MAX3243EIPWR 296-19810-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232MDBREP —-| 296-19873-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver .... 28-TSSOP 1430.00/2,000 
Line Driver/Receiver .... 6248.00/2,000 MAX3243EIRHBR 296-21508-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232MPWREP —-[296-21391-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver .... 1.38 1.10  .83 
Line Driver/Receiver-.... 16-TSSOP 5.51 4.41 3.43 MAX3243EIRHBR 296-21508-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3232MPWREP | 296-21391-2-ND —_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver.... 2112.00/3,000 
Line Driver/Receiver.... 16-TSSOP 6248.00/2,000 MAX3243IDBR 296-6944-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3237ECPWR 296-19770-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Line Driver/Receiver.... 1.38 1.10 83 
Receiver... 28-TSSOP 2.08 1.66 1.25 MAX32431DBR 296-6944-2-ND | 8V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3237ECPWR 296-19770-2-ND _ | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ wuacoaaiawia Peers ye aareoal se 1430.00/2,000 
Receiver... 2158.00/2,000 Pesaneas ce ‘ 
e uy a if M Line Driver/Receiver 1.38 1.10 .83 
MAX3237EIDBR 296-19801-1-ND ay SV RS. 232 Line Driver/ ee MAYaa4siDWR 296-6945-2.ND | 3V-5.5V Mutichanne 
MAX3237EIDBR 296-19801-2-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Line Driver/Recalver... 715,00/1,000 
Recaive 2444.00/2,000 MAX32431PWR 296-6946-1-ND oy asians RS-232 sa. . « 
= =r x a ine Driver/Receiver .... - 5 i E 
Meee TRAE Pei emm| yoy oe Line Diver! Reeera MAX32431PWR 296-6946-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
ie ; ; ( ‘ ‘ Line Driver/Receiver .... 28-TSSOP 1430.00/2,000 
MARS ZS7EIEWE pea voy ee 8 rer Svante MAX3243MDBREP —|296-21743-1-ND_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 
eae Line Driver/Receiver .... 6.51 441 3.43 
avec oeeDee EE STS) ST Nene 198 150 1.43 MAX3243MDBREP _|296-21743-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
= oY = = Line Driver/Receiver .... 6248.00/2,000 
MAXS238CDBR ogee amg 2 5.0V Multichannel RS-282 MAX3243MPWREP — |296-21231-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS 
Line Driver/Receiver 28-SSOP 1950.00/2,000 Line Driver/Receiver..... 5.51 4.41 3.43 
MAX3238CPWR 296-9598-1-ND —_/3V-5.5V Multichannel MAX3243MPWREP —|296-21231-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
aaeaarewie ee aeaa ain an mPa ties nore 28-TSSOP 1.88 1.50 1.13 Line Driver/Receiver... 28-TSSOP 6248.00/2,000 
959872: teen I aT annel RS~ sgaeene A ORDA O00 MAX3318CDBR 206-20935-1-ND _|2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 2.36 189 147 
ine PMNVeU REGRET: weiss MAX3318CDBR 296-20935-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDBR 296-19812-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318GPWR 296-20936-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.36 1.89 147 
Line Driver/Receiver... 1.88 1.50 1.13 MAX3318CPWR 296-20936-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver .. 20-TSSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDBR 296-19812-2-ND ayaa Mulichanne! RS-232 eyran MAX3318ECDBR 296-19844-1-ND _| 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.36 1.89 1.47 
ine Driver/Receiver .... 00/2, MAX3318ECDBR 296-19844-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDWR 296-19813-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318ECPWR 296-19845-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
Ling Driver/Recelver .. WES tO) Th MAX3318ECPWR 296-19845-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ..20-TSSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDWR 296-19813-2-ND — |3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318EIDBR 296-19846-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.70 216 1.68 
ine Driver/Recelver .... Hl A, 2 2 BV, ps, i ranscelver.... 20-: A A 
Line Driver/R 975.00/1,000 MAX3318EIDBR 296-19846-2-ND _| 2.5V, 460Kbps, RS-232 T iver... 20-SSOP. 3060.00/2,000 
MAX3238ECPWR 296-19814-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318EIPWR 296-19847-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 270 2.16 1.68 
Line Driver/Receiver ... 188 1.50 1.13 MAX3318EIPWR 296-19847-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver .. 20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238ECPWR 296-19814-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-~ MAX3318IDBR 296-20937-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 MAX3318IDBR 296-20937-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 3060.00/2,000 
MAX3238EIDBR 296-19817-1-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318IPWR 296-20938-1-ND _| 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver .... P=}: i 0 MAX3318IPWR 296-20938-2-ND 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ..20-TSSOP 3060.00/2,000 
i one as uitichanne! ‘< i rf x ranscelver z. wi - al 
MAX3238EIDBR 296-19817-2-ND | 3V-5.5V Multichannel R MAX3386ECDWR 296-19830-1-ND | RS-232 TI i 20-SOIC 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver.... 1950.00/2,000 MAX3386ECDWR 296-19830-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3060.00/2,000 
MAX3238EIDWR 296-19815-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386ECPWR 296-19832-1-ND | RS-232 Transceiver .20-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
Line Driver/Receiver ... 188 150 113 MAX3386ECPWR 296-19832-2-ND _| RS-232 Transceiver .20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238EIDWR 296-19815-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386EIDWR 296-19831-1-ND _ | RS-232 Transceiver 20-SOIC 293 234 1.82 
Line Driver/Receiver.... 975.00/1,000 MAX3386EIDWR 296-19831-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3316.00/2,000 
MAX3238EIPWR 296-19816-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386EIPWR 296-19833-1-ND | RS-232 Transceiver .20-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Line Driver/Receiver.... 188 150 113 MAX3386EIPWR 296-19833-2-ND | RS-232 Transceiver .20-TSSOP 3316.00/2,000 
MAX3238EIPWR 296-19816-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 MC1488N 296-1404-5-ND Quad Line Driver. ..14-Dip 42 34225) 
Line Driver/Receiver.... 1950.00/2,000 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel’” DATA TRANSMISSION (Continued) 
INSTRUMENTS 
Usb Digi-Key Price Each Ul Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i] 25 +100 
MC1489AN 296-9602-5-ND —_| Quad Line Receiver 14-Dip 42,8425 SN65C3232PWR 296-15377-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
MC1489N 296-1405-5-ND Quad Line Receiver 14-Dip A2 34 5) RS-232 Line Driver/Receiver seripacenle 16-TSSOP 1820.00/2,000 
SN65C1154N 296-11855-5-ND —_| Quad Low Power Driver/Receiver 20-Dip 4.28 342 2.66 SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3221DBR 296-13116-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatib RS-232 Line Driver/Receiver 4.05 3.24 2.52 
RS-232 Line Driver/Receiver we 16-SSOP 2.97 2.38 1.85 SN65C3238DBR 296-12733-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compati 
SN65C3221DBR 296-13116-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver ... 2340.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver .. 46-SSOP 1820.00/2,000 SN65C3238DWR 296-13118-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SN65C3221EDBR 296-20991-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Ci RS-232 Line Driver/Receiver .... 405 3.24 2.52 
R823 Diver/Retelver  16880P 175 140 1.05 | SN65C3236DWR —/296-13118-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatibie 
os 7 ‘ _ : ‘ ‘ RS-232 Line Driver/Receiver ... 1170.00/1,000 
beat Eat AAD Poot ee Pee -ERAGIPRTA SN65C3238EDBR 296-21003-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
= aes = L RS-232 Line Driver/Receiver ... 225 80a aka! 
SNESCOZ21EPWR = ASUS 9V-5.5V Single Channel Compatible SN65C3238EDBR | 296-21003-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 i : A f 
; RS-232 Line Driver/Receiver 2340.00/2,000 
SN65C3221EPWR 296-20992-2-ND — | 3V-5.5V Single Channel Compatible , aa i : 
g : SN65C3238EDWR 296-21004-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compati 
RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP 1820.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 225 1.80 1.35 
SN65C3221IPWRQ1 | 296-23176-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible SN65C3238EDWR 296-21004-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatibie : y : 
RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP 3.49 2.79 2.17 RS-232 Line Driver/Receiver-... 2340.00/2,000 
SN65C3221IPWRQ1 =| 296-23176-2-ND —_| 3V-5.5V Single Channel Compatible SN65C3238PWR 296-13119-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP 3952.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver-......... 28-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
SN65C3221PWR 296-13117-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible SN65C3238PWR 296-13119-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 2.97 2.38 1.85 RS-232 Line Driver/Receiver ........... 28-TSSOP 2340.00/2,000 
SN65C3221 PWR 296-13117-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible SN65C3243DBR 296-13120-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 1820.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver ... 4.32 346 2.69 
SN65C3222DBR 296-15371-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN65C3243DBR 296-13120-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver-............. 20-SSOP 4.05 3.24 2.52 RS-232 Line Driver/Receiver ... 2340.00/2,000 
SN65C3222DBR 296-15371-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN65C3243DWR 296-13121-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 2080.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver .... 432 3.46 2.69 
SN65C3222DWR 296-15372-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN65C3243DWR 296-13121-2-ND Sy eae ro nanne  Compallie eaORReAR 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SOIC 4.05 3.24 2.52 x Ine Driver/Recelver .... 00/1, 
SN65C3222DWR 296-15372-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN65C3243PWR 296-13122-1-ND oy oey Mulichanne eompale os-Tsso MRO 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SOIC 2080.00/2,000 7 Hne NrIVer RECEIVE «2... , ‘ : : 
SN65C3222EDBR 296-20993-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN65C3243PWR 296-13122-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Driver/Receiver 200 1.60 1.20 RS-232 Line Driver/Receiver .28-TSSOP 2340.00/2,000 
SN65C3222EDBR 296-20993-2-ND —_|3V-5.5V Multichannel Compatible SN65C23243DGGR_—_-|296-13114-1-ND__| 3V-5.5V, Dual RS-232 Port... .48-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 SN65C23243DGGR _[296-13114-2-ND _[3V-5.5V, Dual RS-232 Port -48-TSSOP 6120.00/2,000 
- ; : SN65C23243DLR 296-13115-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 540 4.32 3.36 
SNESCEZ22EDWR [EOS alam 2V-5.5V Multichannel Compatible SN65C232430LR (| 296-13115-2-ND__| 3V-5.5V. Dual RS-232 Port 48-SSOP 3060.00/1,000 
RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN65C3222EDWR 996-20994-2-ND | 3V-5.5V Multichannel C ss : : SN75C185DW 296-1753-5-ND Low Power Multiple Driver/Receiver.....20-SOIC 1.50 1.20 .90 
Hae Davee: ne onan SN75C185DWR 296-14972-1-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver ....20-SOIC_ 1.50 1.20  .90 
: eee c 4 SN75C185DWR 296-14972-2-ND Low Power Multiple Driver/Receiver 1560.00/2,000 
SN65C3222EPWR =| 296-20995-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C185N 296-9974-5-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver.......20-Dip 1.50 1.20  .90 
RS-232 Driver/Recelver 200T 1609120 $N75C188D 296-6965-5-ND | Quad Low Power Line Driver . 574333 
SN65C3222EPWR 296-20995-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C188DBR 296-6966-1-ND | Quad Low Power Line Driver . 68 51 39 
RS-232 Driver/Receiver........ 20-TSSOP 2080.00/2,000 SN75C188DBR 296-6966-2-ND __| Quad Low Power Line Driver . 452.00/2,000 
SN65C3222PWR 296-15373-1-ND She oad to Reena ao-1ss0p MORES SN75C188DR 296-14973-1-ND | Quad Low Power Line Driver . Time Ges 
E IN€ DriVer/MeCeIVEr ........... B | I! 5 SN75C188DR 296-14973-2-ND Quad Low Power Line Driver . 465.00/2,500 
SN65C3222PWR 296-15373-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C188N 296-1754-5-ND Quad Low Power Line Drive 57 Ley) Bel 
RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-TSSOP 2080.00/2,000 SN75C189AD 296-1755-5-ND | Quad Low Power Line Receiver . ty £8) BE 
SN65C3223DBR 296-13486-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C189ADBR 296-6967-1-ND _| Quad Low Power Line Receiver . 68 51.39 
RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 3.51 281 2.19 SN75C189ADBR 296-6967-2-ND Quad Low Power Line Receiver .. 452.00/2,000 
SN65C3223DBR 296-13486-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C189ADR 296-14974-1-ND Quad Low Power Line Receiver .. 68 51 39 
RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 2080.00/2,000 SN75C189ADR 296-14974-2-ND Quad Low Power Line Receiver .. 552.50/2,500 
SN65C3223DWR 296-13487-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C189AN 296-1756-5-ND Quad Low Power Line Receiver .. sil Mone ce 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SOIC 3.51 2.81 2.19 SN75C189D 296-6968-5-ND Quad Low Power Line Receiver .. 68 51 39 
SN65C3223DWR 296-13487-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C189DR 296-14975-1-ND | Quad Low Power Line Receiver . 68 S139) 
RS-232 Line Driver/Receiver .............. 20-SOIC 2080.00/2,000 SN75C189DR 296-14975-2-ND —_| Quad Low Power Line Receiver . 552.50/2,500 
SN65C3223EDBR 296-20996-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver . 68 51 39 
RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 SN75C198D 296-6970-5-ND Quad Low Power Line Driver . 281 2.25 1.75 
SN65C3223EDBR 296-20996-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1154DW 296-6958-5-ND Quad Low Power Driver/Receive 1.26 1.05.84 
RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 SN75C1154N 296-6959-5-ND Quad Low Power Driver/Receivel 1.26 1.05 84 
5 =n z 7 SN75C1167DBR 296-6960-1-ND Dual Differential Driver/Receiver die O0 ent: 
SNE Cee EOW A eM ness on naee coat Petey fen SN75C1167DBR 296-6960-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 4300.00/2,000 
i 7 ; i SN75C1167N 296-6961-5-ND Dual Differential Driver/Receiver a:255 1100) 75) 
SNGSC3223EDWR = aba fea 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1167NSR 296-6962-1-ND __| Dual Differential Driver/Receiver 1.25 1.00 75 
Bees UNG neat SUN SN75C1167NSR 296-6962-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 1300.00/2,000 
SNE CeREPW RM Aeon teen ni) 4ey <1 SN75C1168N 296-6963-5-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 125 1.00 | 75 
~ ~ - - ~ SN75C1168NSR 296-6964-1-ND Dual Differential Driver/Receiver dS 0male20 90 
SN65C3223EPWR 296-20998-2-ND —_} 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1168NSR 296-6964-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 1560.00/2,000 
sjlsccasesewn BeBe RAR ENT Sean ecteon oe 2080.00/2,000 SN75C1168PWR 296-14971-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver di25 TOO me75) 
E Ae “9-8V Multichanne! Compatible SN75C1168PWR 296-14971-2-ND | Dual Differential Driver/Recei 1300.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 3.51 2.81 2.19 SN75C1406D 296-12934-5-ND Triple Low Power Sar ncsts 1.44 100. "96 
SN65C3223PWR 296-13488-2-ND —_3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1406DW 296-1751-5-ND —_| Triple Low Power Driver/Receive 144 120 .96 
RS-232 Line Driver/Receiver . 2080.00/2,000 SN75C1406DWR 296-1751-1-ND Triple Low Power Driver/Receive 96 80 64 
SN65C3232DBR 296-15374-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C1406DWR 296-1751-2-ND __| Triple Low Power Driver/Receive 848.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver ............. 16-SSOP 3.78 93.03 2.36 SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receive 96 80 64 
SN65C3232DBR 296-15374-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221DBR 296-13322-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver . 1820.00/2,000 Line Driver/Receiver .... : 2.43 1.95 1.52 
SN65C3232DR 296-15375-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221DBR 296-13322-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel 
RS-232 Line Driver/Receiver............-- 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 Line Driver/Receiver .... ... 16-SSOP 1820.00/2,000 
SN65C3232DR 296-15375-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221EDBR 296-21071-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver .. 16-SOIC 2240.00/2,500 Line Driver/Receiver.... .16-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN65C3232DWR 296-15376-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221EDBR 296-21071-2-ND 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver ...........- 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 Line Driver/Receiver.... -- 16-SSOP 1820.00/2,000 
SN65C3232DWR 296-15376-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221EPWR 296-21072-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver ........-- 16-SOIC 1820.00/2,000 Line Driver/Receiver ... 16-TSSOP 1.75 1.40 _1.05 
SNGSC3232EDBR 296-20999-1-ND  |3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221EPWR 296-21072-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver 16-SSOP 1.75 1.40 1.05 eAecioo RW Fen acne eeu Recelver iegaduestss 
SN65C3232EDBR 296-20999-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible z Be ile Diaeo Recker, A aR ID 
RiS-232 Ling Driver/RegeWer acs. als teenie on) SN75C3221PWR 296-13323-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3232EDR 296-21000-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible te : 
3 és : Line Driver/Receiver.... 16-TSSOP 1820.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 ; 
- SN75C3222DBR 296-15613-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EDR 296-21000-2-ND — | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible , i 
fi : ; Driver/Receiver .20-SSOP 3.51 2.81 2.19 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 2240.00/2,500 SN75C3222DBR 296-15613-2-ND 3V-5.5V Multichannel 
SN65C3232EDWR 296-21001-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver 7 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver Phdsinasss 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 SN75C3222DWR 296-13040-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EDWR 296-21001-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver 7 351 281 2.19 
RS-232 Line Driver/Receiver............-- 16-SOIC 1820.00/2,000 SN75C3222DWA 296-13040-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EPWR 296-21002-1-ND — | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver a 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN75C3222EDBR 296-21073-1-ND —_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EPWR 296-21002-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver Ps 2.00 1.60 1.20 
RS-232 Line Driver/Receiver............ 16-TSSOP 1820.00/2,000 SN75C3222EDBR 296-21073-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232PWR 296-15377-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver ........... 16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


866 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2.48 1.98 1.49 
SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2574.00/2,000 
SN75LP1185DW 296-6972-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SOIC 2.48 1.98 1.49 
SN75LP1185DWR 296-6972-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SOIC 248 1.98 1.49 
SN75LP1185DWR 296-6972-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SOIC 2574.00/2,000 
SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....24-SSOP 2.36 1.89 1.47 
SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....24-SSOP 2678.00/2,000 
SN75LPE185DW 296-1759-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....24-SOIC 2.36 1.89 1.47 
SN75LV4737ADBR 296-6977-1-ND Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver with Enable............... 28-SSOP_ 2.85 2.28 1.78 
SN75LV4737ADBR 296-6977-2-ND Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver with Enable. 3226.00/2,000 
SN75113NSR 296-13312-1-ND | Dual Differential Line Driver 2.25 1.80 1.40 
SN75113NSR 296-13312-2-ND | Dual Differential Line Driver 2550.00/2,000 
SN75116NSR 296-13313-1-ND__| Tri-State Differential Line Transceiver... AON 279 27, 
SN75116NSR 296-13313-2-ND Tri-State Differential Line Transceiver... 3952.00/2,000 
SN75121NSR 296-13314-1-ND | High Speed Dual Line Drive: 2.25 1.80 1.35 
SN75121NSR 296-13314-2-ND High Speed Dual Line Drive: 2340.00/2,000 
SN75154NSR 296-13315-1-ND | Quad Line Receiver. 1.20 1.00 .80 
SN75154NSR 296-13315-2-ND | Quad Line Receiver 1064.00/2,000 
SN75185DBR 296-18833-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 715 163 )e5 0) 
SN75185DBR 296-18833-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 666.00/2,000 
SN75185DW 296-1740-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 15 63 50 
SN75185DWR 296-1740-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 5 63 50 
SN75185DWR 296-1740-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 666.00/2,000 
SN75185N 296-6953-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 16 cKO) 
SN75186DW 296-6954-5-ND Quad Driver/Receiver with Loopback 2.25 1.80 1.40 
SN75188D 296-1276-5-ND Quad Line Driver. AB 186) 227i 
SN75188DR 296-1276-1-ND Quad Line Driver. 48 Sa0N) 12t 
SN75188DR 296-1276-2-ND Quad Line Driver. 390.00/2,500 
SN75188N 296-1742-5-ND Quad Line Driv 48 36) 27. 
SN75189AD 296-1277-5-ND Quad Line Receiver. 48 36.27 
SN75189ADR 296-1277-1-ND Quad Line Receiver .. 48 EO 
SN75189ADR 296-1277-2-ND Quad Line Receiver .. 390.00/2,500 
SN75189AN 296-1744-5-ND Quad Line Receiver . 48 36) .27 
SN75189D 296-1745-5-ND Quad Line Receiver. 48 627 
SN75189N 296-6955-5-ND Quad Line Receiv 48 36 0.27 
SN75196DW 296-6956-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.14 95 76 
SN75196DWR 296-12930-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.14 SOON EdO} 
SN75196DWR 296-12930-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1010.00/2,000 
SN75196N 296-6957-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.14 95 = 76 
SN75451BPSR 296-13316-1-ND | Dual Peripheral Driver 80 60 45 
SN75451BPSR 296-13316-2-ND | Dual Peripheral Driver 532.00/2,000 
SN75454BPSR 296-13317-1-ND | Dual Peripheral Driver 80 60 45 
SN75454BPSR 296-13317-2-ND | Dual Peripheral Driver 532.00/2,000 
SN752232DGGR 296-12331-1-ND Dual RS-232 Port TZE LOO E75) 
SN752232DGGR 296-12331-2-ND | Dual RS-232 Port 1300.00/2,000 
$N752232DLR 296-12332-1-ND | Dual RS-232 Port 1.26; 1,00) 75) 
SN752232DLR 296-12332-2-ND | Dual RS-232 Port 650.00/1,000 
TL145406DWR 296-10140-1-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 1.30 1.04.78 
TL145406DWR 296-10140-2-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 1352.00/2,000 
TL145406N 296-10141-5-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 1.30 104 78 
TRS232ECDR 296-22585-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver. 96 80 64 
TRS232ECDR 296-22585-2-ND Dual RS-232 Driver/Receiver .. 1040.00/2,500 
TRS3221ECDBR 296-22586-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 1.38 1.10 83 
TRS3221ECDBR 296-22586-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 1430.00/2,000 
TRS3221ECPWR 296-22587-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 16-TSSOP 1.38 110 .83 
TRS3221ECPWR 296-22587-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 16-TSSOP 1430.00/2,000 
TRS3221EIDBR 296-22588-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 1.38 1.10 .83 
TRS3221EIDBR 296-22588-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 1430.00/2,000 
TRS3221EIPWR 296-22589-1-ND | 3V to 5.5V Single Chan 

Line Driver/Receiver 16-TSSOP 1.38 1.10 83 
TRS3221EIPWR 296-22589-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 16-TSSOP 1430.00/2,000 
TRS3222ECDBR 296-22590-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 2.00 1.60 1.20 
TRS3222ECDBR 296-22590-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel 

Line Driver/Receiver .... 2080.00/2,000 
TRS3222ECPWR 296-22591-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
TRS3222ECPWR 296-22591-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
TRS3222EIDBR 296-22592-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 2.00 1.60 1.20 
TRS3222EIDBR 296-22592-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver 2080.00/2,000 
TRS3222EIPWR 296-22593-1-ND | 3V to 5.5V Multichanni 

Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
TRS3222EIPWR 296-22593-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 20-TSSOP 2080.00/2,000 


TRS3227ECDBR 296-22594-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

Line Driver/Receiver 1.88 1.50 1.13 
TRS3227ECDBR 296-22594-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel R 

Line Driver/Receiver .... 1950.00/2,000 
TRS3232ECDR 296-22595-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 1.50 1.20.90 
TRS3232ECDR 296-22595-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 1920.00/2,500 
TRS3232ECPWR 296-22596-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 16-TSSOP 1.50 1.20 .90 
TRS3232ECPWR 296-22596-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 


Line Driver/Receiver .... 16-TSSOP 


1560.00/2,000 


EXAS igi Q DATA TRANSMISSION (Continued! 
INSTRUMENTS — f J 

Ualb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75C3222EDWR 296-21074-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN75C3222EDWR 296-21074-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver: 2080.00/2,000 
SN75C3222EPWR 296-21075-1-ND | 3V-5.5V Multicha 

Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN75C3222EPWR 296-21075-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver: 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN75C3222PWR 296-14342-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver 20-TSSOP) 3.51 281 2.19 
SN75C3222PWR 296-14342-2-ND | 3V-5.5V Multichannel 

Driver/Receiver: 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN75C3223DBR 296-13499-1-ND — | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 297 2.38 1.85 
SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 2080.00/2,000 
SN75C3223DWR 296-13500-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SOIC 2.97 2.38 1.85 
SN75C3223DWR 296-13500-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver .............. 20-SOIC 2080.00/2,000 
SN75C3223EDBR 296-21076-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN75C3223EDBR 296-21076-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............- 20-SSOP 2080.00/2,000 
SN75C3223EDWR 296-21077-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver . 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 
SN75C3223EDWR 296-21077-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compat 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SOIC 2080.00/2,000 
SN75C3223EPWR 296-21078-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2.00 (1.60 1.20 
SN75C3223EPWR 296-21078-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN75C3223PWR 296-13501-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
SN75C3223PWR 296-13501-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN75C3232DBR 296-15614-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 16-SSOP 349 2.79 2.17 
SN75C3232DBR 296-15614-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 16-SSOP 1820.00/2,000 
SN75C3232DR 296-15615-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 3.49 279 2.17 
SN75C3232DR 296-15615-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 2240.00/2,500 
SN75C3232DWR 296-15616-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 3.49 2.79 2.17 
SN75C3232DWR 296-15616-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............- 16-SOIC 1820.00/2,000 
SN75C3232EDBR 296-21079-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/ReCeivel.............--e-- 16-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN75C3232EDBR 296-21079-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver.. 1820.00/2,000 
SN75C3232EDR 296-21080-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver.. 1.75 1.40 1.05 
SN75C3232EDR 296-21080-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver............-.e+e 16-SOIC 2240.00/2,500 
SN75C3232EDWR 296-21081-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver.. 1.75 1.40 1.05 
SN75C3232EDWR 296-21081-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver.. 1820.00/2,000 
SN75C3232EPWR 296-21082-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver.............-- 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN75C3232EPWR 296-21082-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Driver/Receiver................ 16-TSSOP 1820.00/2,000 
SN75C3232PWR 296-15617-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver .. 6-TSSOP 349 2.79 2.17 
SN75C3232PWR 296-15617-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver .. 1820.00/2,000 
SN75C3238DBR 296-12743-1-ND RS-232 Line Driver/Receiver. 3.51 281 2.19 
SN75C3238DBR 296-12743-2-ND RS-232 Line Driver/Receiver. 2340.00/2,000 
SN75C3238DWR 296-13324-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver 351 2:81) 2.19 
SN75C3238DWR 296-13324-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 1170.00/1,000 
SN75C3238EDBR 296-21083-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-SSOP 2.25 1.80 1.35 
SN75C3238EDBR 296-21083-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver ............. 28-SSOP 2340.00/2,000 
SN75C3238EDWR 296-21084-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 2.25 1.80 1.35 
SN75C3238EDWR 296-21084-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 1170.00/1,000 
SN75C3238PWR 296-13325-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 3.51 2.81 2.19 
SN75C3238PWR 296-13325-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 2340.00/2,000 
SN75C3243DBR 296-13326-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-SSOP 3.24 2.60 2.02 
SN75C3243DBR 296-13326-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver............- 28-SSOP 2340.00/2,000 
SN75C3243DWR 296-13327-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 3.24 2.60 2.02 
SN75C3243DWR 296-13327-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver .. 28-SOIC 1170.00/1,000 
SN75C3243PWR 296-13058-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Comp: 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 3.24 2.60 2.02 
SN75C3243PWR 296-13058-2-ND — | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 

RS-232 Line Driver/Receiver .. '8-TSSOP 2340.00/2,000 
SN75C23243DGGR 296-13320-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 4.28 3.42 2.66 
SN75C23243DGGR 296-13320-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 4846.00/2,000 
SN75C23243DLR 296-13321-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 4.28 3.42 2.66 
SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 2423.00/1,000 
SN75LP196DBR 296-6974-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 248 1.98 1.49 
SN75LP196DBR 296-6974-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2574.00/2,000 
SN75LP196DWR 296-6975-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SOIC 248 1.98 1.49 
SN75LP196DWR 296-6975-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ..... 20-SOIC 2574.00/2,000 


TRS3232EIDR 
TRS3232EIDR 
TRS3232EIPWR 


296-22597-1-ND 
296-22597-2-ND 
296-22598-1-ND 


3V to 5.5V Multichannel RS-232 


Line Driver/Receiver .... .. 16-SOIC 
3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... .. 16-SOIC 
3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 16-TSSOP 


150 1.20 .90 
1920.00/2,500 
150 1.20 90 


(Continued) 
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Si len Digi@Reel° DATA TRANSMISSION (Continued) 


INSTRUMENTS 
Us lls Digi-Key Price Each Toll Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 


5.06 4.05 3.15 
2869.00/1,000 


TRS3232EIPWR 296-22598-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TMDS341APFCR 296-19741-1-ND | 3-to-1 DVI/HDMI Switch 
Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 TMDS341APFCR 296-19741-2-ND | 3-to-1 DVI/HDMI Switch 


TRS3237EIDBR 296-22599-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 1Mbit TMDS341 PFC 296-18264-ND 3-to-1 DVI/HDMI Switch 5.06 4.05 3.15 

Line Driver/Receiver 28-SSOP 2.35 1.88 1.41 TMDS351PAG 296-21970-ND 2.5Gbps, 3-to-1 DVI/HDMI Switch. 4.28 3.42 2.66 
TRS3237EIDBR 296-22599-2-ND | 3V to 5.5V Multichann TMDS442PNPR 296-21971-1-ND _ | 4-to-2 DVI/HDMI Switch 640 512 4.32 

Line Driver/Receiver.... 2444.00/2,000 TMDS442PNPR 296-21971-2-ND | 4-to-2 DVI/HDMI Switch 128-HTQFP 4000.00/1,000 
TRS3238ECDBR 296-22600-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A4741DGKR 296-21917-1-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply 

Line Driver/Receiver ... 1.88 1.50 1.13 Dual SPST Analog Switch... .... 8-MSOP 84 10 56 
TRS3238ECDBR 296-22600-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A4741DGKR 296-21917-2-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply 

Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 Dual SPST Analog Switch... .... 8-MSOP. 910.00/2,500 
TRS3238ECPWR 296-22601-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A4751PWR 296-20700-1-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply Quad 

Line Driver/Receiver... 1.88 1.50 1.13 SPST Analog Switch.......... 14-TSSOP 1.26 1.05 84 
TRS3238ECPWR 296-22601-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A4751PWR 296-20700-2-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply Quad 

Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 SPST Analog Switch .14-TSSOP 1010.00/2,000 
TRS3238EIDBR 296-22602-1-ND | 3V to 5.5V Multichann TS3A5017DBQR 296-17581-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog wu 16-QSOP 96.7254 

Line Driver/Receiver ... 1.88 1.50 1.13 TS3A5017DBOR 296-17581-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch... 16-QSOP 780.00/2,500 
TRS3238EIDBR 296-22602-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5017DGVR 296-17582-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.....16-TVSOP 96 .72 54 

Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 TS3A5017DGVR 296-17582-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..... 16-TVSOP 638.00/2,000 
TRS3238EIPWR 296-22603-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5017DR 296-17583-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.......16-SOIC 96 72 54 

Line Driver/Receiver.... 188 150 113 TS3A5017DR 296-17583-2-ND__| 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch........ 16-SOIC 780.00/2,500 
TRS3238EIPWR 296-22603-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5017PWR 296-17584-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.....16-TSSOP 96 72 54 

Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 TS3A5017PWR 296-17584-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..... 16-TSSOP 638.00/2,000 
TRS3243ECDBR 296-22604-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5017RGYR 296-19898-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..........16-QFN 81 68 54 

Line Driver/Receiver ... 138 1.10 83 TS3A5017RGYR 296-19898-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch. 359.00/1,000 
TRS3243ECDBR 296-22604-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5018DBOR 296-17609-1-ND__| 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch 96 72 54 

Line Driver/Receiver ... 1430.00/2,000 TS3A5018DBOR 296-17609-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch 780.00/2,500 
TRS3243ECPWR 296-22605-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5018DGVR 296-17610-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 96 72 54 

Line Driver/Receiver... 138 110 83 TS3A5018DGVR 296-17610-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch.... 638.00/2,000 
TRS3243ECPWR 296-22605-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5018DR 296-17611-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch 96 72 54 

Line Driver/Receiver... 1430.00/2,000 TS3A5018DR 296-17611-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch 780.00/2,500 
TRS3243ECRHBR 296-21905-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A5018PWR 296-17612-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TSSOP. 96.72 +54 

Line Driver/Receiver... 138 110 83 TS3A5018PWR 296-17612-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TSSOP 638.00/2,000 
TRS3243ECRHBR 296-21905-2-ND He a aaa RS-232 seeetnetanth TS3A5018RGYR 296-19899-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch........16-QFN 81 68 54 

ceiver... 00/3, TS3A5018RGYR 296-19899-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch.........16-QFN 359.00/1,000 

TRS3243EIDBR 296-22606-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A24157DGSR 296-22856-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, 

Line Driver/Receiver ... 1.38 1.10  .83 2-Ch. 2:1 Mux/Demux. . 4.05 88 70 
TRS3243EIDBR 296-22606-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A24157DGSR 296-22856-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, 

Line Driver/Receiver ... 1430.00/2,000 2-Ch. 2:1 Mux/Demux.. 4137.50/2,500 
TRS3243EIPWR 296-22607-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A24157RSER 296-22857-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT An: : 

Line Driver/Receiver.... 1.38 1.10 .88 2-Ch. 2:1 Mux/Demux. 4.05 88 70 
TRS3243EIPWR 296-22607-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 TS3A24157RSER 296-22857-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, 

Line Driver/Receiver e 1430.00/2,000 2-Ch. 2:1 Mux/Demux. 1365.00/3,000 


TRS3318ECPWR 296-21906-1-ND | 2.5V, 460kbps RS-232 Transceive 236 1.89 1.47 eee ; 
TRS3318ECPWR 296-21906-2-ND | 2.5V, 460kbps RS-232 Transceiver... 20-TSSOP 2678.00/2,000 ee ieneee ee $5-0hm pa a here oui ee 
TRS3386ECPWR 296-22608-1-ND)9) RS-232 Transcelver with Split TS3A24159DRCR 296-21914-1-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch i 93 (7 
Supply Pin... 2.70 216 1.68 TS3A24159DRCR 296-21914-2-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch 1443,00/3,000 
TRS3386ECPWR 296-22608-2-ND SSP wi eRe NOTE TS3A24159YZPR 296-22714-1-ND _| 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch 141.9374 
UAQ636ACD 296-11147-5-ND _ | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 60.60 45 LS te poeieeaeNe eal er ct ia TASTE 
UA9636ACDR 296-15055-1-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate ‘30 60 45 witch ee eee 
UA9636ACDR 296-15055-2-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 650.00/2,500 Biever i : ae: 
UAQ636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 0) 60) 45 TSSAAS ISIE WR BSS eaRHS AND era Quad SPDT Analog sescee SaeMRCIE 
eae eet pat paetentat pine Receer 8 was an TS3ASH159RGIA | 296-21976-1-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-OFN 68 70 53 
VAGea AGP. FUERA ool bitten Line Recher: Peal mney TS3A44159RGTR 296-21916-2-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch 1344.00/3,000 
L ne Recelver: ; ae TS3D$26227vZTR | 296-22890-1-ND__| High-Bandwidth Dual SPDT Diff. 
UA6GBCDR 296-15058-2.ND | Dual High Speed Dif, Line Drive.  67'502,500. Signal Swith 128 102 77 
-15058-2- ual High Speed Diff. Line Driver. 7.50/2,51 , wien CAABRenGh ; i G 
UAS638CP 296-15059-5-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver. 60 45. 34 TS3D826227YZTR | 296-22890-2-ND Coens Dual SPOT DI ia-08teA 1589 00/060 
UC5170CQ 296-11352-5-ND | Octal Line Driver with Strapped TS3DV416DGGR 206-211754-ND ae 4B1SS0P213~«1.70«1:228 
iesieata PETE (ce Selection -28-PLCC RSI comme o TS3DV416DGGR 296-21175-2-ND “48-TSSOP 2210.00/2,000 
peed Async. Octal Line Revr......28-PLCC IRSscOMMS SOMES TS3DV416DGVR 296-21176-1-ND 48-TVSOP 2.13. 1.70 1.28 
scsi TS3DV416DGVR 296-21176-2-ND “48-TVSOP 2210.00/2,000 
SN75970B2DGG 296-9921-5-ND | SCSI Differential Converter Control....56-TSSOP 22.35 20.86 19.37 TS3DV520ERHUR _| 296-22730-1-ND__| 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch.....56-TOFN 2.25 1.80 1.40 
SN75970B2DL 296-9922-5-ND —_| SCSI Differential Converter Control......56-SSOP 22.35 20.86 19.37 TS3DV520ERHUR | 296-22730-2-ND | 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch ........56-TOFN 2550.00/2,000 
SN75971B2DGG 296-9923-5-ND SCSI Differential Converter - Data 6-TSSOP 20.40 19.04 17.68 TS3DV520RHUR 296-21177-1-ND 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch........56-TQFN 2.14 1.71 1.33 
SN75971B2DL 296-9924-5-ND___| SCSI Differential Converter - Data........56-SSOP 20.40 19.04 17.68 TS3DV520RHUR 296-21177-2-ND | 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch ......56-TOFN 2422.00/2,000 
SN75976A1MDGGREP | 296-23022-1-ND | 9-Channel Differential Transceiver 6-TSSOP 32.25 30.10 27.95 TS3L100DBQR 296-17354-1-ND Quad SPDT Wide-Bandwidth 
SN75976A1MDGGREP | 296-23022-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver ....56-TSSOP  __58106.00/2,000 LAN Switch ia) 
SN75976A2DL 296-1278-5-ND 9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP 22.20 20.72 19.24 TS3L100DBOR 296-17354-2-ND Quad SPDT Wide-Bandwidth 
SN75976A2DLR 296-1278-1-ND —_| 9-Channel Differential Transceiver .....56-SSOP 22.20 20.72 1924 LAN Switch... 1770.00/2,500 
SN75976A2DLR 296-1278-2-ND 9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP 18278.00/1,000 TS3L100DGVR 296-19011-1-ND Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
UCC5642MWP 296-12333-5-ND | 9-Line LVD Only SCSI Terminator , ig 4a) 68 
with Regulator 36-QSOP 5.56 445 3.46 TS3L100DGVR 296-19011-2-ND 
Switches 1438,00/2,000 
MAX4594DBVR 296-17640-1-ND 78 65. 52 TSSL100DR 296-19012-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
MAX4594DBVR 296-17649-2-ND 1014.00/3,000 i 138 1.11 83 
MAX4594DCKR 296-17650-1-ND 78 65 52 TS3L100DR 296-19012-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
MAX4594DCKR 296-17650-2-ND 1014.00/3,000 i 1770.00/2,500 
MAX4595DBVR 296-17651-1-ND 78 65 52 TS3L100PWR 296-19013-1-ND | Quad SPDT 
MAX4595DBVR 296-17651-2-ND 7014.0073,000 Switch... 16-TSSOP_ 1.38 1.41 83 
MAX4595DCKR 296-17652-1-ND 738 65 52 TSSL100PWR 296-19013-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
MAX4595DCKR 296-17652-2-ND 1014.00/3,000 Switch... 16-TSSOP 1438,00/2,000 
MAX4596DBVR 296-17653-1-ND 78 65 52 TS3L100RGYR 296-17302-1-ND 
MAX4596DBVR 296-17653-2-ND 1014.00/3,000 138 111 83 
MAX4596DCKR 296-17654-1-ND 78 65 52 TS3L100RGYR 296-17302-2-ND 
MAX4596DCKR 296-17654-2-ND 1014.00/3,000 719.00/1,000 
MAX4597DBVR 296-17655-1-ND 7SieGoInINt52 TS3L110DBOR 296-17392-ND 
MAX4597DBVR 296-17655-2-ND 1014.00/3,000 188 150 1.13 
MAX4597DCKR 296-17656-1-ND 78 65 52 TS3L110DGVR 296-19014-1-ND igh Bandwidth 1 
MAX4597DCKR 296-17656-2-ND 7014.0073,000 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
TL52055DR 296-18888-1-ND | Wide Bandwiath, Mux/Demux... “16-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
Video Switch 75 63 50 TS3L110DGVR 296-19014-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TL52055DR 296-18888-2-ND | Wide Bandwidth, Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
Video Switch 812.50/2,500 Mux/Demux.. 16-TVSOP 1950.00/2,000 
TL52055PWR 296-18889-1-ND | Wide Bandwidth, TS3L110DR 296-17455-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
Video Switch .. 16-TSSOP 219) 63 50 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
TL52055PWR 296-18889-2-ND | Wide Bandwidth, 4-Channel Mux/Demux..... _16-SOIC 1.88 1.50 1.13 
Video Switch 6-TSSOP 666.00/2,000 TSSLTI0DA 296-17455-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TMDS141RHAR 296-21873-1-ND _| HDMI Hider 40-OFN 3.94 3.15 | 2.45 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
TMDS141RHAR 296-21873-2-ND | HDMI Hider 40-QFN 5512.50/2,500 4-Channel Mux/Demux..... _...16-SOIC 2400.00/2,500 
TMDS250PAGR 296-22581-1-ND | 2.5Gbps 2:1 DV/HDMI Switch. “64-TOFP 3.60 288 2.24 TS3L110PWR 296-19015-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TMDS250PAGR 296-22581-2-ND | 2 5Gbps 2:1 DV/HDMI Switch. “64-TOFP 3060.00/1,500 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
TMDS251PAGR 296-22051-1-ND | 2.5Gbps 2:1 DV/HDMI Switch. '64-TOFP 3.60 288 2.24 Mux/Demux... 16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
TMDS$251PAGR 296-22051-2-ND | 2.5Gbps 2:1 DV/HDMI Switch. “64-TOFP 3060.00/1,500 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel® DATA TRANSMISSION (Continued, 
INSTRUMENTS u ! b 
isl Digi-Key Price Each mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TS3LT10PWR 296-19015-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A3153DCUR 296-21185-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch... 663.00/3,000 
Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. TS5A3153YZPR 296-21186-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Swite 72 54 AM 
Mux/Demux 1950.00/2,000 TS5A3153YZPR 296-21186-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Swite 702.00/3,000 
TS3L110RGYR 296-17456-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A3154DCUR 296-17878-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch 68 51 39 
LAN Switch, Differential 8-Channel to TS5A3154DCUR 296-17878-2-ND _| 0.9-Ohm SPDT Analog Switch 663.00/3,000 
4-Channel Mux/Demux... 1.88 1.50_ 1.13 TS5A3154VZPR 296-19900-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch 1179878 
TS3LT10RGYR 296-17456-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A3154YZPR 296-19900-2-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch 702.00/3,000 
LAN Switch, Differential 8-Channel to TS5A3157DBVR 296-17587-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 45.36.27 
4-Channel Mux/Demux... 975.00/1,000 TS5A3157DBVR 296-17587-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 366.00/3,000 
TS3L301DGGR 296-17533-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux TS5A3157DCKR 296-17588-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch ASH SB P27: 
LAN Switch. 3.22 2.58 2.01 TS5A3157DCKR 296-17588-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 366.00/3,000 
TS3L301DGGR 296-17533-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux TS5A3157YZPR 296-21187-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 48 3627 
LAN Switch 2806.00/2,000 TS5A3157YZPR 296-21187-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 468.00/3,000 
TS3L301DGVR 296-17534-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux TS5A3159ADBVR 296-19265-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 56 42 ~—32 
<asapieva Be peace oe ay 48-TVSOP 3.22 2.58 2.01 TS5A3159ADBVR 296-19265-2-ND__| 1-Ohm SPDT Analog Switc 546.00/3,000 
~ -2- -Bit to 8-Bi u F 
: TS5A3159ADCKR 296-21188-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Swit nr ne) 
LAN Switch 48-TVSOP 2806.00/2,000 TS5A3159ADCKR 296-21188-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switc 546.00/3,000 
TS3L500AERHUR 296-22858-1-ND TS5A3159AYZPR 296-18671-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switc 7 63 50 
S6-TOFN 2.25 1.80 1.35 TS5A3159AYZPR 296-18671-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switc 975.00/3,000 
TS3L500AERHUR 296-22858-2-ND en SAO One GOD TS5A3159DBVR 296-17319-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switc 156o0 420 a2 
rene . poet TS5A3159DBVR 296-17319-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch... 546.00/3,000 
TSAL500RHUR ANAND ‘ 8-Bit SPDT 1 oa Seen TS5A3159DCKR 296-17303-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 56 4232 
: TS5A3159DCKR 296-17303-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 546.00/3,000 
TS3L500RHUR 296-21178-2-ND SEND TS5A3159MDBVREP | 296-19530-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Swite 1.60 128 96 
Hoe TS5A3159MDBVREP _| 296-19530-2-ND__| 1-Ohm SPDT Analog Switch .. 2457.00/3,000 
TS3USB30RSWR 296-22547-1-ND | High Speed USB 2.0, 1:2 Mux/ : ! 
Per oo / a ee anu 
TS3USB30RSWR 296-22547-2-ND | High Speed USB 2.0, 1:2 Mux/ PANE 4 MEH 
Sea oo a |) Ree ers 
TS3USB31RSER 296-22548-1-ND | High Speed USB 20, Port ae TS5A3166DBVR 296-17740-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 48 3627 
TS3USB31RSER 296-22548-2-ND ‘ ; ; TS5A3166DBVR 296-17740-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 468.00/3,000 
4287.00/3,000 TS5A3166DCKR 296-17741-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 48.3627 
TS3USB221DRCR 296-21360-1-ND : TS5A3166DCKR 296-17741-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 468.00/3,000 
Switch 405 88 70 TS5A3166YZPR 296-21191-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 56 4232 
TS3USBODIDRCR 396-21360-2-ND | High Speed USB 20, TS5A3166YZPR 296-21191-2-ND__| 0.9-Ohm SPST Analog Switch 546.00/3,000 
Switch 1398.00/3,000 TS5A3167DBVR 296-17752-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 48 «367 
TS3USB221RSER 296-21918-1-ND | High Speed USB 2.0, 1:2 Mux/Demux TS5A3167DBVR 296-17752-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 468.00/3,000 
Switch 1.05 88 70 TS5A3167DCKR 296-17753-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch ras) ecb 27, 
TS3USB221RSER 296-21918-2-ND TS5A3167DCKR 296-17753-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 468.00/3,000 
4365.00/3,000 TS5A3167YZPR 296-21192-1-ND 0.9-Ohm SPST Analog Switch 56 42 32 
TS3V330DB0R 296-19016-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A3167YZPR 296-21192-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 546.00/3,000 
93 78 62 TS5A3357DCUR 296-17404-1-ND Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 81 ig) br! 
TS3V330DBQR 296-19016-2-ND TS5A3357DCUR 296-17404-2-ND | Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 1053.00/3,000 
975.00/2,500 TS5A3359DCUR 296-21193-1-ND | 1-Ohm SP3T Analog Switch 87 7358 
TS3V330DGVR 296-19017-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A3359DCUR 296-21193-2-ND__| 1-Ohm SP3T Analog Switch 1131.00/3,000 
Switch 93.78 62 TS5A3359YZPR 296-23179-1-ND | 1-Ohm SP3T Analog Switch B-WCSP 96 80 64 
TS3V330DGVR 296-19017-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A3359YZPR 296-23179-2-ND | 1-Ohm SP3T Analog Switch 8-WCSP 1248.00/3,000 
Switch, 798.00/2,000 TS5A4594DBVR 296-17705-1-ND | 5V Analog Switch 45 36.27 
TS3V330DR 296-19018-1-ND | Quad SPDT TS5A4594DBVR 296-17705-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch, fosmemee7G ume? TS5A4594DCKR 296-17706-1-ND _| 5V Analog Switch TASH SCIE NOT; 
TS3V330DR 296-19018-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4594D0KR 296-17706-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch, 975.00/2,500 TS5A4595DBVR 296-17707-1-ND | 5V Analog Switch 45 36.27 
TS3V330PWR 296-18212-1-ND TS5A4595DBVR 296-17707-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
93 78 62 TS5A4595DCKR 296-17708-1-ND | 5V Analog Switch PASAeCGN eT; 
TS3V330PWR 296-18212-2-ND TS5A4595DCKR 296-17708-2-ND__ | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
798.00/2,000 TS5A4596DBVR 296-17709-1-ND | 5V Analog Switch 45 36.27 
TS3V330RGYR 296-17053-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4596DBVR 296-17709-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch 93.7862 TS5A4596DCKR 296-17710-1-ND | 5V Analog Switch AB 367 
TS3V330RGYR 296-17053-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4596DCKR 296-17710-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Switch ; . 412.00/1,000 TS5A4597DBVR 296-17711-1-ND | 5V Analog Switch. 45 36.27 
TS3V340DBOR 296-17815-1-ND pre ne Bandwidth 5a Adee 28d TS5A4597DBVR 296-17711-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
h . : : : TS5A4597DCKR 296-17712-1-ND | 5V Analog Switch 45 36027 
TS3V340DBQR 296-17815-2-ND Guar Sept Hign Bandwidth ameGT TS5A4597DCKR 296-17712-2-ND | SV Analog Switch 366.00/3,000 
50/2, TS5A4624DCKR 296-19804-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Swite I520ESo sO 
TS3V340DGVR 296-17816-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A4624DCKR 296-19804-2-ND _| 1-Ohm SPDT Analog Swite 507.00/3,000 
Video Switch 1.23 103 82 TS5A6542YZPR 296-21920-1-ND | 0.75-Ohm SPDT Analog Switch 705. +88 ~—70 
TS3V340DGVR 296-17816-2-ND _/ Quad SPDT High Bandwidth TS5A6542VZPR 296-21920-2-ND | 0.75-Ohm SPDT Analog Switch . "”1365.00/3,000 
Video Switch 984.00/2,000 TS5A9411DCKR 296-22731-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 5V/3V 
TS3V340DR 296-17817-1-ND Gua ate tig Bandwi 123 103 82 Single-Channel Mux/Demux.... diy Si) Bye 
Heeor OW ital . i : : TS5A9411DCKR 296-22731-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 5V/3V 
TS3V340DR 296-17817-2-ND Gad Se Bandwidth Peeenenn Single-Channel Mux/Demux 366.00/3,000 
ideo switcl ie 
1 : : TS5A23157DGSR 296-17076-1-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 140 105 79 
TS3V340PWR 296-17818-1-ND —_/ Quad SPDT High Bandwidth TS5A23157DGSR 296-17076-2-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 747.50/2,500 
Video Switch 1.23 1.03 82 
H : : : TS5A23157RSER 296-21919-1-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 75° 63 50 
TS3V340PWR 296-17818-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A23157RSER 296-21919-2-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 975.00/3,000 
Video Switch 984.00/2,000 
we TS5A23159DGSR 296-18598-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch 1.05 88 70 
TS3V340RGYR BOC TSI7Ae1-ND) Quad SPOT High Bandwidth Video (ra TS5A23159DGSR | 296-18598-2-ND _| 1-Ohm Dual SPDT Analog Switc 877.50/2,500 
Teavaaonaya RE OGH : : : TS5A23159DGST 296-23304-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Swite 1.26 1.05 84 
492.00/1,000 TS5A23159DGST 296-23304-2-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Swite 157.50/250 
TSeM06DRVA 296-17585-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch a BN TS5A23159RSER 296-20669-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch 1.05 88 70 
: TS5A23159RSER 296-20669-2-ND _| 1-Ohm Dual SPDT Analog Swite 1092.00/3,000 
TS5AT066DBVR 296-17585-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 324,00/3,000 : 
eae : H TS5A23160DGSR 296-18039-1-ND | Analog Switch. 10-VSSOP 1.05 88 70 
TS5A1066DCKR 296-17586-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 40 32.24 i 
Roane , H TS5A23160DGSR 296-18039-2-ND | Analog Switch. .10-VSSOP 877.50/2,500 
TS5A1066DCKR 296-17586-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 324.00/3,000 : 
TSSA1066YZPR 996-21179-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch Aaa TS5A23166DCUR 296-17906-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch... 1.05 88 70 
ieanrntot fF : ‘ ; TS5A23166DCUR 296-17906-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 936.00/3,000 
TS5A1066YZPR 296-21179-2-ND _| 10-Ohm SPST Analog Switch .. 528.00/3,000 i 
T=A0S300UF 296-17751-1-ND | Single Channel 10-Ohm SPOT Analog TS5A23166VZPR 296-21182-1-ND _| 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 75 63 50 
TS5A23166VZPR 296-21182-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 975.00/3,000 
60 45 34 i fl 
TS5A2053DCUR 296-17751-2-ND__| Single Channel 10-Ohm SPDT Anal TS5A23166YZTR 296-21183-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 108 90 72 
ingle Chanel 10-Ohm SPOT Anaiog 585.00/2,000 TS5A23166YZTR | 296-21183-2-ND_| 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 1404.00/3,000 
TS5A2066DCTR 296-21180-1-ND | Dual Channel 10-ohm SPST Anal TS5A23167DCUR 296-17985-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 105 88 70 
——_ m SPST Analog 60 45 34 | TS5A23467DCUR _| 296-17985-2-ND _| 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 936,00/3,000 
1180-24 TS5A23167VZPR 296-21184-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 75 63 50 
TS5A2066DCTR 296-21180-2-ND 
585.00/3,000 TS5A23167YZPR 296-21184-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 975.00/3,000 
TS5A2066DCUR 296-17877-1-ND TS5A26542VZTR 296-21567-1-ND | Dual SPDT Analog Switch 12-DSBGA 1.20 1.00 80 
60 45 34 TS5A26542VZTR 296-21567-2-ND | Dual SPDT Analog Switc 12-DSBGA 1560.00/3,000 
TS5A2066DCUR 296-17877-2-ND TS5A63157DBVR 296-21194-1-ND 12-Ohm SPDT Analog Switch 155) 44.33 
585.00/3,000 TS5A63157DBVR 296-21194-2-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 447.00/3,000 
TS5A2066YZPR 296-21181-1-ND TS5A63157DCKR 296-21195-1-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 250) 44 33 
8-DSBGA 72 54 41 TS5A63157DCKR 296-21195-2-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 447.00/3,000 
TS5A2066YZPR 296-21181-2-ND Dual Channel 10-Ohm SPST Analog TS5A623157DGSR 296-22859-1-ND 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, 
8-DSBGA 702.00/3,000 2-Ch. 2:1 Mux/Demux 10-MSOP 756350. 
TS5A3153DCUR 296-21185-1-ND 8-VSSOP_ 68 5139 (Continued) 
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Lele Digi-Ke' Price Each 
IRerhGMENTS D Reel® DATA TRANSMISSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ol RaEK TEESE CD4013BPWR 296-14089-2-ND |Dual CMOS D-Type Flip-Flop -14-TSSOP 250.00/2,000 
olf HOE RGY) ae cereae CD4014BE 296-2034-5-ND |8-Stage Static Shift Register 6-Dip 48 37 28 
RaniNo: RartiNo! Description Ekg ae ee 0 cD4014BPWR 296-14248-1-ND |8-Stage Static Shift Register “IeTSSOP 48.36.27 
TS5A623157DGSR —_| 296-22859-2-ND at eles Switch, amen CD4014BPWR 296-14248-2-ND |8-Stage Static Shift Register .16-TSSOP 320.00/2,000 
Ch. 2:1 Mu . 50/2, CD4015BE 296-2035-5-ND _|Dual 4-Stage Static Shift Registe 6-Dip 60 45 34 
TS5L100DB0R ceraccalag)| Oued SPOT Wide Bandwidth LAN Baleares CD40158M 296-23201-5-ND |CMOS Dual 4-Stage Static Shift Register..16-SOIC. 60.45.34 
onde OTT Hee : : : CD4015BPWR 296-14090-1-ND |Dual 4-Stage Static Shift Register..........16-TSSOP 60 45 34 
TSSL100DBQR 296-17040-2-ND Ota SED Wide Bandwidth L ERNIE CD4015BPWR 296-14090-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Registe “16-TSSOP 250.00/2,000 
pues CD4016BE 296-2036-5-ND | Quad Bilateral Switch 13 3" By 
TSSEIOOOR cea euieala ug) Oued SPOT Wide Bandwidth LAN Seach ag cb40168M 296-14250-5-ND | Quad Bilateral Switch 554433 
Parades : : s CD40T6BNSR 296-14092-1-ND |Quad Bilateral Switch 55 44 33 
TSSL1O0DR cecaloaieah omg) Ou2d SPDT Wide Bandwidth L ean enn CD4016BNSR 296-14092-2-ND | Quad Bilateral Switch 308.00/2,000 
0 on NT Wide Bandud ana CD4017BE 296-2037-5-ND 10 Decade Counter/Divider . 16-Dip 48 BOONE eet 
TSSELOOE NE: oe eeeuicam| Cot SPOT Wide Bandwicth Aen eine CD4017BNSR 296-14094-1-ND |10 Decade Counter/Divider. 50 40 30 
fo a : : g D4017BNSR 296-14094-2-ND |10 Decade Counter/Divider . 308.00/2,000 
TS5LTOOPWR 296-17041-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth L Be : 
: CD4017BPWR 296-14252-1-ND |10 Decade Counter/Divider . “16-TSSOP 50 40 30 
Switch...... os 1438.00/2,000 Ml 
Dee ; : " CD4017BPWR 296-14252-2-ND |10 Decade Counter/Divider . .16-TSSOP 308.00/2,000 
TSSL100RGYR Seaeiiuamm| C264 SPOT Wide Bandwidth LAN yen eeu CD4018BE 296-14236-ND _|CMOS Presettable Divide-by-N Counte ip 56 42° 32 
wee IPEa ny = : : ’ CD4018BNSR 296-14095-1-ND |CMOS Presettable Divide-by-N Counter.....16-SOP 48 36 27 
TSEIOORGYE PEt eet uate oe Wide Bandwiatn'LAN CRB OTD CD4018BNSR 296-14095-2-ND |CMOS Presettable Divide-by-N Counter...... 16-SOP 320.00/2,000 
TS5N214DB0R 296-23305-1-ND | 2-Bit, 1-of-4 FET Mux/Demux 16-0S0P 213 170 1.28 CD4019BE 206;2038:5;NDig | Quad AND/OR Select Gate ip 60 4S 
i CD4020BE 296-2039-5-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary Counter/Divider .. 16-Dip 58 AT 35 
TS5N214DBOR 296-23305-2-ND | 2-Bit, 1-of-4 FET Mux/Demux.......... 16-QSOP 2720.00/2,500 na ! 
TS5V330DBOR 296-17089-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video CD4020BNSR 296-14097-1-ND ia ey Binary Ge Sage ae 
TS5V330DBQR 296-17089-2-ND een Bandwidth Video ae ue CD4020BNSR 296-14097-2-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary 
Switch 1007.50/2,500 Counter/Divider 320.00/2,000 
Sanne sd Bana iGin a D4021BE 296-2040-5-ND |8-Stage Static Shift Register 48 «367 
TSSVES0DR Ee OED Gua SF Di Wich Bandwicihiviges B® cD4021BM 296-14255-5-ND |8-Stage Static Shift Register 48 36 © 27 
TS5V3300R 296-19020-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video ie oma aed aaa Fey cone cei sun oe Bee aan 
Switch...... ct 1007.50/2,500 Pesce al © cage Sialic Oine Hegister al sya) 
TS5V330PWR 296-17043-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video GD4022BE ZOGs216 leoeNDMS| Octal Counter/Divide wo aS 
Switch...... as 93 «478 «62 CD4022BNSR 296-14098-1-ND |Octal Counter/Divide 45. 36.27 
D4022BNSR 296-14098-2-ND | Octal Counter/Divide 346.00/2,000 
TS5V330PWR 296-17043-2-ND | Quad SPDT d 
ua See ee aneelamvida 894.00/2,000 cD40228PWR 296-14257-1-ND | Octal Counter/Divide 4536 27 
per CD4022BPWR 296-14257-2-ND | Octal Counter/Divide 346.00/2,000 
TS5V330RGYR 296-17090-1-ND , 
oh 3 D4023BE 296-2041-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate ee ee 
TS5V330RGYR 296-17090-2-ND CD4023BNSR 296-14099-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate -50 40 ~~ .30 
412.00/1,000 D4023BNSR 296-14099-2-ND |Triple 3-Input NAND Gate 308.00/2,000 
TS12A4514DR 296-21907-1-ND CD4024BE 296-2042-5-ND_|7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. A637 28 
CMOS Analog Switch.. 88 IGG ESO CD4024BM96 296-14258-1-ND |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. -50 40 30 
TS12A4514DR 296-21907-2-ND | Low Volt., Low On State Resistance SPST CD4024BM96 296-14258-2-ND |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. 372.50/2,500 
CMOS Analog Switch 715.00/2,500 CD4024BPWR 296-12760-1-ND |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter.....14-TSSOP 50 40 .30 
TS12A4514P 296-21908-5-ND Low Volt., Low On State Resistance SPST CD4024BPWR 296-12760-2-ND |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter.....14-TSSOP 308.00/2,000 
CMOS Analog Switch ip 88 ©6650 CD4025BE 296-2043-5-ND Triple 3-Input NOR Gat 14-Dip 50 40 30 
TS12A4515DR 296-21909-1-ND | Low Volt., Low On State Resistance SPST CD4025BM96 296-14100-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat 14-S0IC 504030 
CMOS Analog Switch 88 «66S D4025BM96 296-14100-2-ND [Triple 3-Input NOR Gat 14-SOIC 337.50/2,500 
TS12A4515DR 296-21909-2-ND | Low Volt., Low On State Resistance SPST CD4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider u/5ie COM OO. 
CMOS Analog Switch.. 715.00/2,500 CD4026BPWR 296-14261-1-ND | Decade Counter/Divide 2 1.02 85 = 68 
TS12A4515P 296-21910-5-ND | Low Volt., Low On State Resistance SPST CD4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divide .16-TSSOP 904.00/2,000 
CMOS Analog Switch.. i 88 66 50 CD4027BE 296-2044-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 6-Dip 50 40.30 
TS12A4516DR 296-21911-1-ND | Dual Low On State Resistance SPST ¢D4027BM 296-3511-5-ND_|Dual JK Master/Slave Flip-Flop 5544 33 
CMOS Analog Switch 96 72 54 ¢D4027BNSR 296-14101-1-ND |Dual JK Master/Slave Flip-Flop 50. 40 30 
TS12A4516DR 296-21911-2-ND | Dual Low On State Resistance SPST cD4027BNSR 296-14101-2-ND |Dual JK Master/Slave Flip-Flop 308.00/2,000 
CMOS Analog Switch. 780.00/2,500 CD4027BPWR 296-14262-1-ND |Dual JK Master/Slave Flip-Flop Asis) A433 
TS12A4517DR 296-21912-1-ND | Dual Low On State Resistance SPST ¢D4027BPWR 296-14262-2-ND |Dual JK Master/Slave Flip-Flop 308.00/2,000 
CMOS Analog Switch 96 72 54 CD4028BE 296-2045-5-ND_|BCD-to-Decimal Decoder. [52 eeO OOO. 
TS12A45170R 296-21912-2-ND | Dual Low On State Resistance SPST CD4028BM96 296-16702-1-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 50 40 30 
CMOS Analog Switch 780.00/2,500 cD4028BM96 296-16702-2-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 372.50/2,500 
CD4028BNSR 296-12724-1-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 50 40 30 
CD4028BNSR 296-12724-2-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 308.00/2,000 
CD4029BE 296-2046-5-ND | Preset Up/Down Binary Counter. 52 39 30 
CD4029BPWR 296-17105-1-ND | Preset Up/Down Binary Counter. 60 48 36 
rae Digi-Key i Price Each CD4029BPWR 296-17105-2-ND | Preset Up/Down Binary Counter . .16-TSSOP 336.00/2,000 
Part No. Part No. Description Pkg. = 125100 CD4030BE 296-2047-5-ND | Quad Exclusive OR Gate...... 14-Dip 453627 
4000 Family cD4030BM 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOIG 554483 
CD4001BE 296-2028-5-ND CMOS Quad 2-Input NOR Gate. W536 CD4030BNSR 296-14102-1-ND | Quad Exclusive OR Gat 14-SOP 504030 
CD4001BM 296-3500-5-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate... 50 40 30 CD4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gat . 14-SOP 308.00/2,000 
CD4001BNSR 296-12627-1-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate .. 50 40 30 CD4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gat .14-TSSOP 50 40 30 
CD4001BNSR 296-12627-2-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 280.00/2,000 CD4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4001BPWR 296-14076-1-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gat 45°36 «27 D4031BE 296-2162-5-ND | CMOS 64-Stage Static Shift Regis! 16-Dip 138 1.15 92 
¢D4007BPWR 296-14076-2-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gat 250.00/2,000 CD4033BE 296-14264-5-ND | Decade Counter/Divider.... 6-Dip 1.38 140 .83 
CD4001UBE 296-14077-5-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gat 50 AO 30 CD4034BE 296-14237-ND |CMOS 8-Stage Static Bidirectional Parallel/Serial 
CD4002BE 296-2029-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate... 50 40 30 cnanaene aramRAGeM tia Oulu Bus rae 1.88 1.50 1.13 
D4002BNSR 296-14078-1-ND | Dual 4-Input NOR Gat 50 40 30 5 -2163-5- -Stage Parallel In/Pai 
cD4002BNSR 296-14078-2-ND | Dual 4-Input NOR Gat 280.00/2,000 anceewn Parco outst Register ere 144 120 .96 
CD4002BPWR 296-14239-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate .. 50 40.30 5 -14267-1- Stage Parallel In/Paralle! 
CD4002BPWR 296-14239-2-ND | Dual 4-Input NOR Gate a 280.00/2,000 Out Shift Register 1.44 1.20.96 
CD4007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter i 50 40 30 CD4035BPWR 296-14267-2-ND |CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel 
CD4007UBM 296-3502-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter -50 40 30 Out Shift Register... i 1276.00/2,000 
CD4009UBE 296-2030-5-ND | Hex Inverter Buffer.......... -50 40.30 CD4040BE 296-2048-5-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4009UBPWR 296-14240-1-ND | CMOS Hex Buffer/Converte 50 40 30 Counter/Divider ... ; 50 40  .30 
CD4009UBPWR 296-14240-2-ND | CMOS Hex Buffer/Converte 280.00/2,000 CD4040BNSR 296-13770-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4010BE 296-2160-5-ND | Hex Buffer/Converter . 48.3627 Counter/Divider 50.40.30 
CD4010BPWR 296-14084-1-ND | Hex Buffer/Converter . 50 40 30 CD4040BNSR 296-13770-2-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4010BPWR 296-14084-2-ND | Hex Buffer/Converter . 280.00/2,000 Counter/Divider 308.00/2,000 
CD4011BE 296-2031-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 45. 36 27 CD4040BPWR 296-12761-1-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4011BM 296-3507-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 Counter/Divider... wI4-TSSOP 554483 
¢D4011BM96 296-14474-1-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 45 36.27 CD4040BPWR 296-12761-2-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
cD4011BM96 296-14474-2-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 300.00/2,500 Counter/Divider .14-TSSOP 308.00/2,000 
¢D4011BNSR 296-14085-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50.40.30 CD4041UBE 296-2164-5-ND | Quad True/Complement Buffer 14-Dip 9672S 
CD40T1BNSR 296-14085-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 280.00/2,000 D4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement Buffer 14-TSSOP 96.7254 
CD4011BPWR 296-12759-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 D4041UBPWR 296-14104-2-ND | Quad True/Complement Buffer .14-TSSOP 638.00/2,000 
CD4011BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 280.00/2,000 CD4042BE 296-2049-5-ND | Quad D-Type Latch...... ip 48 36 27 
CD4011UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 D4043BE 296-2050-5-ND_|Tri-State Quad NOR R/S Latch 60.45 34 
D4011UBM 296-14245-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50.40.30 cD4043BDW 296-14269-5-ND [Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
CD4012BE 296-2032-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 CD4043BNSR 296-14105-1-ND |Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
¢D4012BM96 296-14246-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 D4043BNSR 296-14105-2-ND |Tri-State Quad NOR R/S Latch 400.00/2,000 
D4012BM96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 337.50/2,500 CD4043BPWR 296-14106-1-ND |Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
D4012BNSR 296-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 D4043BPWR 296-14106-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 400.00/2,000 
D4012BNSR 296-14087-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 280.00/2,000 CD4044BE 296-2051-5-ND | Quad NAND R/S Latch. 60 45 34 
CD4013BE 296-2033-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 45. 36.27 CD4044BNSR 296-12762-1-ND | Quad NAND R/S Latch. 52 39 30 
¢D4013BM 296-12972-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 40 30 cD4044BNSR 296-12762-2-ND | Quad NAND R/S Latch. 346.00/2,000 
CD4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 40 30 CD4045BE 296-3512-5-ND_ | Divide by N-Counter. pp  =.56 A282 
CD4013BNSR 296-14088-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 280.00/2,000 CD4045BPWR 296-14107-1-ND | Divide by N-Counter. 16-TSSOP 564232 
CD4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 45.36.27 (Continued) 
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EXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@2Reel 6 h 
all Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 0 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4045BPWR 296-14107-2-ND J Divide by N-Counter. 372.00/2,000 CD4075BM 296-14279-5-ND J Triple 3-Input OR Gate. 55 A433 
CD4046BE 296-2052-5-ND Micropower Phase Lock Loop 56 42 32 CD4075BNSR 296-14136-1-ND | Triple 3-Input OR Gate. 155, A433 
CD4046BNSR 296-14108-1-ND | Micropower Phase Lock Loop 72 54 At CD4075BNSR 296-14136-2-ND J Triple 3-Input OR Gate. 308.00/2,001 
CD4046BNSR 296-14108-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 478.00/2,000 CD4076BE 296-14137-5-ND |4-Bit D-Type Registe! 60 A534 
CD4046BPWR 296-14109-1-ND |Micropower Phase Lock Loop 56 42.82 CD4077BE 296-13771-5-ND |CMOS Quad Exclusive NOR Gate 48 FOOmmEet 
CD4046BPWR 296-14109-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 372.00/2,000 CD4077BM 296-9406-5-ND /CMOS Quad Exclusive NOR Gate 55 A433 
CD4047BE 296-2053-5-ND /CMOS Low Power Monostable/Astable CD4078BE 296-3521-5-ND | 8-Input NOR/OR Gat 05. 44 33 
Multivibrator. 8 38 © 29 CD4078BM 296-14138-5-ND |8-Input NOR/OR Gat 05. 44 33 
CD4047BNSR 296-14110-1-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable CD4078BNSR 296-14139-1-ND |8-Input NOR/OR Gate 05 44 33 
Multivibrator. 50 40.30 CD4078BNSR 296-14139-2-ND |8-Input NOR/OR Gat 308.00/2,000 
CD4047BNSR 296-14110-2-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable CD4078BPWR 296-23202-1-ND |8-Input NOR/OR Gat 55 448 
Multivibrator. 308.00/2,000 CD4078BPWR 296-23202-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4047BPWR 296-13642-1-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable CD4081BE 296-2066-5-ND Quad 2-Input AND Gate 4-Dip 45 sual 27 
Multivibrator. 50 40.30 CD4081BM 296-14280-5-ND | Quad 2-Input AND Gate -SOIC 00 440 33 
CD4047BPWR 296-13642-2-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable CD4081BNSR 296-14140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-SOP nie 58 40 
Multivibrator. 4-TSSOP 308.00/2,000 CD4081BNSR 296-14140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 14-SOP 308.00/2,000 
CD4048BE 296-2054-5-ND | Expandable 8-Input Gate 16-Dip 66 50.38 CD4081BPWR 296-14141-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP AG 37.26 
CD4049UBE 296-2055-5-ND Hex Inverting Buffer/Con 16-Dip 50 40 30 CD4081BPWR 296-14141-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4049UBNSR 296-14112-1-ND | Hex Inverting Buffer/Converte 50 40.30 CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-Dip 155) 44 33 
CD4049UBNSR 296-14112-2-ND | Hex Inverting Buffer/Converter ... 308.00/2,000 CD4085BE 296-3522-5-ND {Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate 4-Dip 84 63 48 
CD4050BE 296-2056-5-ND_|Hex Non-Inverting Buffer/Converte 50.40.30 CD4085BPWR 296-14143-1-ND |Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate... 14-TSSOP 84° «<63—ti«S4B 
CD4050BDWR 296-14270-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter.. 16-SOIC 50 40.30 CD4085BPWR 296-14143-2-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate .... 14-TSSOP 558.00/2,000 
CD4050BDWR 296-14270-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte 308.00/2,000 CD4086BE 296-14281-5-ND | Expandable 4-Wide/2-Input AND/OR 
CD4050BNSR 296-14113-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte 50 40 30 Invert Gate. 14-Dip 92 69 52 
CD4050BNSR 296-14113-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte 308.00/2,000 CD4089BE 296-2165-5-ND [Binary Rate Multiplie! 6-Dip 1.20 1.00 80 
CD4051BE 296-2057-5-ND_|8-Channel Analog Mux/Demux 58 A735 CD4089BPWR 296-3523-1-ND | Binary Rate Multiplie .16-TSSOP 1.20 1.00 80 
CD4051BM96 296-14271-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .. 155 44 33 CD4089BPWR 296-3523-2-ND Binary Rate Multipliet .16-TSSOP 1064.00/2,000 
CD4051BM96 296-14271-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demu 372.50/2,500 CD4093BE 296-2068-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 14-Dip 45 sa) 27 
CD4051BNSR 296-14115-1-ND /8-Channel Analog Mux/Demu 152) 39 = 30 CD4093BM 296-3524-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigget 14-SOIC 250) 44 33 
CD4051BNSR 296-14115-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 346.00/2,000 CD4093BNSR 296-14145-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge: .14-SOP 50 40.30 
CD4051BPWR 296-11993-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demu: 48 36) 27 CD4093BNSR 296-14145-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger .14-SOP 308.00/2,000 
CD4051BPWR 296-11993-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 320.00/2,000 CD4093BPW 296-14146-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger ......14-TSSOP 155) 44 33 
CD4051BQPWRQ1 296-17760-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demu 56 42 32 CD4093BPWR 296-13873-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger ......14-TSSOP 50 40.30 
CD4051BQPWRQ1 296-17760-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demu 372.00/2,000 CD4093BPWR 296-13873-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger ......14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4052BE 296-2058-5-ND /4-Channel Analog Mux/Demux.. 50 40.30 CD4094BE 296-2069-5-ND |8-Bit Shift Register with Latch...... ...16-Dip 58 A? 38 
CD4052BM96 296-14272-1-ND |4-Channel Analog Mux/Demux.. 50. 40-30 CD4094BPWR 296-13860-1-ND |8-Bit Shift Register with Latch .16-TSSOP aa ZED Re 
CD4052BM96 296-14272-2-ND |4-Channel Analog Mux/Demu 372.50/2,500 CD4094BPWR 296-13860-2-ND | 8-Bit Shift Register with Latch .16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4052BNSR 296-14116-1-ND /4-Channel Analog Mux/Demu 50 40 30 CD4097BE 296-3525-5-ND Diff. 8-Channel Analog Mux/Demux 24-Dip 1.88 1.50 1.13 
CD4052BNSR 296-14116-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demwx.. 308.00/2,000 CD4098BE 296-3526-5-ND Dual Monostable Multivibrator..... i 58 AT 35 
CD4052BPWR 296-14273-1-ND |4-Channel Analog Mux/Demux.. 435) 44 33 CD4098BM 296-16736-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. 48 eel 7 
CD4052BPWR 296-14273-2-ND |4-Channel Analog Mux/Demux.. 308.00/2,000 CD4099BE 296-2070-5-ND |8-Bit Addressable Latch 58 AT 35 
CD4053BE 296-2059-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 45 a CD4099BPWR 296-9407-1-ND /8-Bit Addressable Latc! 48 la ah 
CD4053BM96 296-14274-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 45 FOO Ee! CD4099BPWR 296-9407-2-ND /8-Bit Addressable Late! .16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4053BM96 296-14274-2-ND J Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 300.00/2,500 CD4502BE 296-2166-5-ND /CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer. 6-Dip 48 st 276 
CD4053BPWR 296-14117-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 105 44 33 CD4502BNSR 296-14148-1-ND | Strobed Hex Inverter/Buffer . 16-SOP 48 COME en 
CD4053BPWR 296-14117-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 308.00/2,000 CD4502BNSR 296-14148-2-ND |Strobed Hex Inverter/Buffer 16-SOP 320.00/2,000 
CD4054BE 296-3514-5-ND /CMOS 4-Segment LCD Driver..... 52 39 = 30 CD4503BE 296-2071-5-ND Tri-State Hex Buffer .. i 53 40 30 
CD4055BE 296-14275-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver 80 60 45 CD4504BE 296-3527-5-ND Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 45 
CD4056BE 296-14118-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver 62 A735) CD4504BM96 296-14150-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 45 
CD4059AE 296-3515-5-ND /CMOS Prog. Divide-by-N Counter. 248 1.98 1.54 CD4504BM96 296-14150-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 650.00/2,500 
CD4060BE 296-2060-5-ND 14-Stage Ripple Counter/Divider CD4504BPW 296-23203-5-ND |Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 3.45 
and Oscillator 255 A433 CD4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter. .16-TSSOP 80 60 45 
CD4060BPWR 296-14119-1-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider CD4504BPWR 296-12010-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter. .16-TSSOP 532.00/2,000 
and Oscillator 165) 44 33 CD4508BE 296-14151-5-ND | Dual 4-Bit Latch......... 24-Dip 1.55 1.24 93 
CD4060BPWR 296-14119-2-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider CD4510BNSR 296-14152-1-ND |BCD Presettable Up/Down Counter. .16-SOP 52 39.30 
and Oscillator 6-TSSOP 308.00/2,000 CD4510BNSR 296-14152-2-ND |BCD Presettable Up/Down Counter. . 16-SOP 346.00/2,000 
CD4063BE 296-14120-5-ND |4-Bit Magnitude Comparator . 16-Dip Te 54 41 CD4510BPWR 296-14153-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter.........16-TSSOP 52 3930 
CD4063BNSR 296-14121-1-ND | 4-Bit Magnitude Comparator . 16-SOP 72 54 41 CD4510BPWR 296-14153-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter.........16-TSSOP 346.00/2,000 
CD4063BNSR 296-14121-2-ND | 4-Bit Magnitude Comparator . 6-SOP 478.00/2,000 CD4511BE 296-2072-5-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BE 296-2061-5-ND | Quad Bilateral Switch. AS 3600.27 Latch/Decoder/Driver 65 62.39 
CD4066BM 296-3516-5-ND Quad Bilateral Switch. AS 36I 227 CD4511BNSR 296-3528-1-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BM96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switch. 45 la Latch/Decoder/Driver 48 36 027 
CD4066BM96 296-14475-2-ND | Quad Bilateral Switch.. 300.00/2,500 CD4511BNSR 296-3528-2-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BNSR 296-14122-1-ND | Quad Bilateral Switch. 100) 44 33 Latch/Decoder/Driver 320.00/2,000 
CD4066BNSR 296-14122-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 CD4511BPWR 296-3529-1-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BPWR 296-14123-1-ND | Quad Bilateral Switch. 255) 44 33 Latch/Decoder/Driver -16-TSSOP 48 36.27 
CD4066BPWR 296-14123-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 CD4511BPWR 296-3529-2-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4067BE 296-3517-5-ND | Single 16-Channel Analog Mux/Demux.. 1.25 1.05 84 Latch/Decoder/Driver .16-TSSOP 336.00/2,000 
CD4068BE 296-14124-5-ND |8-Input NAND/AND Gate 48 36 0 (27 CD4512BE 296-2073-5-ND /8-Channel Data Selecto 58 AT 35 
CD4068BM96 296-15355-1-ND |8-Input NAND/AND Gate 8) 44 33 CD4512BM96 296-16676-1-ND /8-Channel Data Selector .. 155) 44 33 
CD4068BM96 296-15355-2-ND |8-Input NAND/AND Gate 372.50/2,500 CD4512BM96 296-16676-2-ND |8-Channel Data Selector .. 372.50/2,500 
CD4068BNSR 296-14125-1-ND |8-Input NAND/AND Gate 55 44 33 CD4514BE 296-2074-5-ND |4-Bit Latch/Line Decoder . 1.14 95 76 
CD4068BNSR 296-14125-2-ND |8-Input NAND/AND Gate 308.00/2,000 CD4514BM 296-14282-5-ND |4-Bit Latch/Line Decoder . 80 60 45 
CD4069UBE 296-3518-5-ND Hex Inverter............... A5 3600.27 CD4515BE 296-2168-5-ND /4-Bit Latch/Line Decoder . 90 75 60 
CD4069UBM 296-3519-5-ND Hex Inverter 200) 44 33 CD4515BM 296-14284-5-ND |4-Bit Latch/Line Decoder . 80 60 45 
CD4069UBM96 296-14476-1-ND | Hex Inverter 208) A433 CD4516BE 296-2075-5-ND | Binary Up/Down Counter . 64 48 36 
CD4069UBM96 296-14476-2-ND | Hex Inverter 372.50/2,500 CD4516BPWR 296-3530-1-ND Binary Up/Down Counter . 64 48 36 
CD4069UBNSR 296-14126-1-ND |Hex Inverter 105 44 33 CD4516BPWR 296-3530-2-ND | Binary Up/Down Counter . 426.00/2,000 
CD4069UBNSR 296-14126-2-ND |Hex Inverter 308.00/2,000 CD4517BE 296-14285-5-ND | Dual 64-Stage Static Shift Register. 125) 1000) 275 
CD4069UBPWR 296-14127-1-ND | Hex Inverter 55 44 33 CD4518BE 296-2076-5-ND Dual BCD Up Counter 53 40 30 
CD4069UBPWR 296-14127-2-ND |Hex Inverter 308.00/2,000 CD4518BNSR 296-14157-1-ND | Dual BCD Up Counte 48 SOOMEet 
CD4070BE 296-14128-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. ASI colneeT| CD4518BNSR 296-14157-2-ND |Dual BCD Up Countei 320.00/2,000 
CD4070BM 296-14276-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 CD4520BE 296-2077-5-ND Dual Binary Up Counte: 48 sean 2 
CD4070BNSR 296-14129-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4521BE 296-14158-5-ND |24-Stage Frequency Divider 76 57 48 
CD4070BNSR 296-14129-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4522BE 296-3531-5-ND Programmable BCD Divide-by-N Counte! 53 40 30 
CD4070BPWR 296-14277-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 CD4527BE 296-3532-5-ND {BCD Rate Multiplier .. 64 A836 
CD4070BPWR 296-14277-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4527BNSR 296-14159-1-ND |BCD Rate Multiplier . 56 42 32 
CD4071BE 296-2062-5-ND Quad 2-Input OR Gate. 45 36 0.27 CD4527BNSR 296-14159-2-ND | BCD Rate Multiplier .. “ 372.00/2,000 
CD4071BM 296-14278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40.30 CD4527BPWR 296-14160-1-ND )BCD Rate Multiplier .. .16-TSSOP 56 42 32 
CD4071BNSR 296-14130-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40 30 CD4527BPWR 296-14160-2-ND | BCD Rate Multiplier .. .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4071BNSR 296-14130-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 280.00/2,000 CD4532BE 296-3533-5-ND _|8-Bit Priority Encode! ..16-Dip 48 36.27 
cD4071BPW 296-14131-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 50.40 30 CD4532BPWR 296-14161-1-ND |8-Bit Priority Encode 16-TSSOP 48.36.27 
CD4072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-Input OR Gate. 155 44 33 CD4532BPWR 296-14161-2-ND |8-Bit Priority Encode .16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4072BNSR 296-14132-1-ND | Dual 4-Input OR Gate. 50 40.30 CD4536BE 296-3534-5-ND /CMOS Programmable Timer 16-Dip Ais 54 Al 
CD4072BNSR 296-14132-2-ND | Dual 4-Input OR Gate. 280.00/2,000 CD4536BNSR 296-14304-1-ND )CMOS Programmable Timer 16-SOP 64 48 36 
CD4073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. 255) 44 33 CD4536BNSR 296-14304-2-ND |CMOS Programmable Timer 426.00/2,000 
cD4073BM 296-3520-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 55 4433 CD4541BE 296-2078-5-ND Programmable Timer 45 36 27 
CD4073BNSR 296-14133-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 55 4438 CD4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Time 55 A433 
CD4073BNSR 296-14133-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 308.00/2,000 CD4541BM96 296-3536-1-ND Programmable Time: 45 FOORmet 
CD4073BPWR 296-14134-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 155) 44 33 CD4541BM96 296-3536-2-ND Programmable Time: 300.00/2,500 
CD4073BPWR 296-14134-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 308.00/2,000 CD4543BE 296-2079-5-ND {BCD to 7-Segment Decoder Driver . 48 FOOMet) 
CD4075BE 296-2065-5-ND_|Triple 3-Input OR Gate 55 A433 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
tele Digi-Key Price Each LEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
CD4543BPWR 296-17106-1-ND |BCD to 7-Segment Decoder Driver 6-TSSOP 48S 367 SN74ABT244ADBR —-296-1037-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Driver. 620 A735 
CD4543BPWR 296-17106-2-ND |BCD to 7-Segment Decoder Driver 6-TSSOP 320.00/2,001 Sheth Peele Meats oe Bae an Se 
CD4555BE 296-14286-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/D 16-Di 32 42 32 -1038-5- ; : : : 
CD4556BE 296-3537-5:ND  |Dual Binary to {-of Decoder/Demux....16Dip 725d SN74ABT244ADWR —|296-1038-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver Ba ee 
CD4572UBE 296-14287-5-ND [CMOS Hex Gate........... 16-Dip 99 8366 St Sea ee ae a a eee 
F 1 Ri r =“ - -1- ri-State Octal Buffer/Driver. y q R 
pp ieeaee Bee eto 4-Bit Magnitude Comparator . 16-Dip (ec oe SN74ABT244AMDBREP |296-22245-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 2856.00/2,000 
CD4724BE 296-2169-5-ND |8-Bit Addressable Latch. 16-Dip 80 60 45 : ; 
E en Ri z SN74ABT244AN 296-3967-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 
CD4724BPWR 296-14162-1-ND |8-Bit Addressable Latch. 6-TSSOP 80 60 45 : ; 
: SN74ABT244ANSR ——_‘|296-15878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 
CD4724BPWR 296-14162-2-ND |8-Bit Addressable Latch. 6-TSSOP 532.00/2,000 ool ay . ; 
res SN74ABT244ANSR_ __|296-15878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 532.00/2,000 
CD14538BE 296-14074-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrato! 80 60.45 - - 
— — SN74ABT244APWR  |296-3968-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TSSOP62—SisA_—SC« 
CD14538BNSR 296-14075-1-ND | Dual Precision Monostable Multivibrato 80 60 = .45 fi bop Hf ‘ _ 
: SN74ABT244APWR —|296-3968-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 410.00/2,000 
CD14538BNSR 296-14075-2-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator.... 532.00/2,000 SN74ABT245BDBR 296-1039-1-ND_ Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 62 AT 35 
CD14538BPWR 296-12018-1-ND | CMOS Dual Precision Monostable SN74ABT245BDBR —_|296-1039-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 410.00/2,000 
Multivibrator.... 80 6045 SN74ABT245BDGVR —_|296-3969-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP «.80—S 60S 
CD145388F WR Boca 22ND} CMOS Dual Precision Monostable SN74ABT245BDGVR  |296-3969-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive “20-TVSOP 532.00/2,000 
Muttivibrator 532.00/2,000 SN74ABT245BDW |296-1040-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 20-800 7254 
CD40102BE 296-14079-5-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. SN74ABT245BDWR —|296-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIG 72 SAAN 
Down Counter 96 80.64 SN74ABT245BDWR —|296-1040-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 478.00/2,000 
¢D40102BPWR 296-14241-1-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. SN74ABT245BGQNR _ |296-12461-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-VFBGA 1.14 95 76 
Down Counter 96 =—.80 64 SN74ABT245BGQNR — |296-12461-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel . 20-VFBGA 505.00/1,000 
CD40102BPWR 296-14241-2-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. SN74ABT245BMDBREP |296-22246-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 1.20 1.00 80 
Down Counte 6-TSSOP 852.00/2,000 SN74ABT245BMDBREP |296-22246-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 1064.00/2,000 
CD40103BE 296-14080-5-ND |8-Bit Binary 8-Stage Sync. Down Counter ....16-Dip 96 80 ©.64 SN74ABT245BN 296-3970-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-Dip a2. 54° AN 
CD40105BE 296-14242-5-ND |CMOS FIFO Registe 16-Dip 1.28 102 77 SN74ABT245BNSR__|296-15879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-SOP_ 725A AL 
CD40106BE 296-3503-5-ND_|Hex Schmitt Trigger i 45 3627 SN74ABT245BNSR _[296-15879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-S0P 478.00/2,000 
CD40106BM96 296-14081-1-ND |Hex Schmitt Trigger 50 40 30 SN74ABT245BPWR —_|296-3971-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive' .20-TSSOP 725A 
CD40106BM96 296-14081-2-ND |Hex Schmitt Trigger 337.50/2,500 SN74ABT245BPWR —|296-3971-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver .20-TSSOP 478.00/2,000 
CD40106BPWR 296-14082-1-ND |Hex Schmitt Trigger 45 36. 27 SN74ABT245BRGYR = |296-13890-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-QFN 88 66 50 
€D40106BPWR 296-14082-2-ND |Hex Schmitt Trigger 250.00/2,000 SN74ABT245BRGYR _ |296-13890-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 0-OFN 293.00/1,000 
CD40107BE 296-3504-5-ND_ | Dual 2-Input NAND Buffer/Drive 48 3878 SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 806045 
D40107BPSR 296-14083-1-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Drive i aa SN74ABT273DBR 296-1041-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 532.00/2,000 
CD40107BPSR 296-14083-2-ND |Dual 2-Input NAND Buffer/Drivel 372.00/2,000 SE ie Eran ec pType Ele Eoh sy eo a0 0 ie 
5 apd Al 2 allel ictal D-Type Flip-Flop. - d 4 E 
Saar [beeen ovcaha tons —igtsgh t_see| rte [pe ioes¥ [Geb he sts sctban 
CD40109BPWR 296-12163-2-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter ..... 16-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT273N 296-3972-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip = 806045 
CD40110BE 296-3506-5-ND |Decade Up-Down SN74ABT273PWR 296-3973-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. .20-TSSOP 80.6045 
Counter/Latch/Display Driver 16-Dip 150 120 90 SN74ABT273PWR 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. .20-TSSOP 532.00/2,000 
7 — 7 ; : SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... 20-SSOP 80 60 4 
CD40117BE 296-14244-5-ND | Programmable Dual 4-Bit Terminator 14-Dip 96 7254 SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... 20-SSOP 532.00/2,000 
CD40147BE 296-14247-5-ND | 10-4 BCD Priority Encoder. 16-Dip 114 95 76 peas ce 
er SN74ABT373DW 296-1043-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 80 60.45 
CD40161BE 296;2170;5:NDE Synchronous 4-Bit Binary Counter. 16-Dip ROC Raa ammo SN74ABT373DWR ——_(|296-1043-1-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 80 60 45 
CD40161BNSR 296-14091-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter. 6-SOP 56 4282 SN74ABT373DWR ——|296-1043-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! ~~ 532.00/2,000 
CD40161BNSR 296-14091-2-ND Synchronous 4-Bit Binary Counter. 6-SOP 372.00/2,000 SN74ABT373N 296-4003-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 88 66 50 
et aEWe Eee ane Synchronous 4a Baty Mae 5 1SS0e 56 ae fee SN74ABT373NSR 296-15880-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Lat 180 ecOn 45 
ee ee) Synchronous 4-Bit Binary Counter. eTSSO! 00/2, SN74ABT373NSR 296-15880-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 532.00/2,000 
CD40174BE 296-3508-5-ND_|Hex D-Type Flip-Flop... 52 3930 SN74ABT373PWR 296-4004-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch...... 80 60 4 
CD40175BE 296-14251-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop 48 36.27 SN74ABT373PWR 296-4004-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch......20-TSSOP 532.00/2,000 
CD40175BPWR 296-14093-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop 48 36.27, SN74ABT374ADBR 296-4005-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP 80 60 45 
€D40175BPWR 296-14093-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 SN74ABT374ADBR __|296-4005-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 532.00/2,000 
€D40192BE 296-3509-5-ND | Presettable Up/Down BCD Counter SN74ABT374ADW 296-1044-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 86.60 3.45 
(Dual Clock with Reset) ... 56 2 32 SN74ABT374ADWR 296-1044-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
CD40192BNSR 296-14096-1-ND | Presettable Up/Down Counter 56 32 SN74ABT374ADWR | 296-1044-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 532.00/2,000 
CD40192BNSR 296-14096-2-ND | Presettable Up/Down Counter 372.00/2,000 SN74ABT374AN 296-4006-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
CD40193BE 296-3510-5-ND |Presettable Up/Down Binary Counter SN74ABT374APWR 296-4007-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
(Dual Clock with Reset) 72 54 A SN74ABT374APWR  |296-4007-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
CD40193BPWR 296-14253-1-ND | Presettable Up/Down Binary Counter SN74ABT377ADBR 296-4008-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enal 80 60 45 
(Dual Clock with Reset) 16-TSSOP 644836 SN74ABT377ADBR ——_|296-4008-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 532.00/2,000 
CD40193BPWR 296-14253-2-ND |Presettable Up/Down Binary Counter SN74ABT377ADWR 296-4009-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable. .80 60 45 
(Dual Clock with Reset)... 16-TSSOP 426.00/2,000 SN74ABT377ADWR 296-4009-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable. 532.00/2,000 
CD40194BE 296-14254-5-ND |4-Bit Bidirectional Univ. Shift Registe 16-Dip 78 65 52 SN74ABT377AN 296-4010-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 80 60) 45 
CD40257BE 296-14259-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer-... 16-Dip 80.60.45 SN74ABT377APWR | 296-4011-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable.... 80.6045 
ABT Family Siraracatoe [Bese SctusYansiet'yptate’sessop wag 
- -1- ri-State Transparent D-Type Late! | z i 
CABT16245AMDLREP ]296-19490-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-SSOP 5.04 4.04 3.14 SN74ABT533ADBR —_|296-4012-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SSOP 532.00/2,000 
CABT16245AMDLREP = |296-19490-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-SSOP 2856.00/1,000 SN74ABT533ADW 296-4013-5-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC 80 60 45 
CABT16373AMDLREP |296-22091-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74ABT533ADWR —-|296-4013-1-ND_ | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC =—.80 60S 
Latch 48-SSOP 5.56 4.45 3.46 SN74ABT533ADWR —|296-4013-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC 532.00/2,000 
CABT16373AMDLREP |296-22091-2-ND | Tri-State SN74ABT533APWR 296-4014-1-ND_ | Tri-State Transparent D-Type Latch.........20-TSSOP 80 60 .45 
Latch .... 48-SSOP 3149.00/1,000 SN74ABT533APWR __|296-4014-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch........20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT125D 296-1019-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-S0IC 504030 SN74ABT534ADBR _[296-4015-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP. «80S 
SN74ABT125DR 296-1019-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-S0IC 644886 SN74ABT534ADBR —_|296-4015-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ABT125DR 296-1019-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat .14-SOIC 520.00/2,500 SN74ABT534ADW 296-4016-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC =.80 6045 
SN74ABT125DBR 296-3875-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 64 4836 SN74ABT534ADWR —‘|296-4016-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC 80 =—«.60— 45 
SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 426.00/2,000 SN74ABT534ADWR _|296-4016-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ABT125N 296-3876-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat {4-Dip 64. +48 «36 SN74ABTS34APWR — |296-4017-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo “20-TSSOP 80. «60 ~—«AB 
SN74ABT125PWR 296-3877-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 70 53 40 SN74ABTS34APWR —296-4017-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT125PWR 296-3877-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 468.00/2,000 SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 886650 
SN74ABT125RGYR 296-13888-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-QFN 80 60 45 SN74ABT540DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 586.00/2,000 
SN74ABT125RGYR _|296-13888-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-QFN 266.00/1,000 SN74ABT5400W. 296-4023-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOlG 886650 
Se eT [Ste Gate tee OES teas | SON (Sriorsio|icuecabiesie sae" ssliomm 
SN74ABT126DR 296-1020-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. .14-SOIC 355.00/2,500 -14667-2-1 ; ds 00/2, 
See MT sity Ord Bee Buthe arte eS SN74ABT540N 296-4024-5-ND  |Tri-State Octal Butfer/Driver 20-Dip 96 72 54 
SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 64 48 36 : ; 
SN74ABT126DBR | 296-3878-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 426.00/2,000 SN74ABTS41BDBR | 296-4025-1-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP (R22 ae Co eo 
SN74ABT1 26N 296-3879-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate Ma Be SN74ABTS41BDBR___|296-4025-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 612.00/2,000 
SN74ABTIDEPWR 996-3880-1-ND {Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 70) 3540 SN74ABT541BDW 296-4026-5-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC—.92—té«‘<“CSC«‘ 
: SN74ABT541BDWR — |296-14668-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIG 75 STAB 
SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND_ Tri-State Quad Bus Buffer Gat 468.00/2,000 feces if ; é 
i SN74ABT541BDWR — |296-14668-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 498.00/2,000 
SN74ABT126RGYR —_|296-13889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 80 60 45 es . ; : 
; SN74ABT541BIPWREP |296-22247-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 1.30 1.04 .78 
SN74ABTI26RGYR — | 296-13889-2-ND) Tri-State Quad Bus Buffer Gat 266.00/1,000 SN74ABT541BIPWREP |296-22247-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 1352.00/2,000 
SN74ABT240ADBR _|296-3959-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver... 88 66 50 - ’ : - oo 
= 5 SN74ABT541BN 296-4027-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. ...20-Dip 96 12 54 
SN74ABT240ADBR | 296-3959-2-ND_ Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 SN74ABT541BPWR — |296-4028-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 92,6952 
SN74ABT240ADW = |296-3960-5-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 88 6650 SN74ABTS41BPWR — |296-4028-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 612.00/2,000 
SN74ABT240ADWR — | 296-14662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88 66 50 SN74ABT543ADBR —-|296-4029-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivel 90 75 60 
SN74ABT240ADWR | 296-14662-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivel 586.00/2,000 SN74ABT543ADBR _|296-4029-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver 798.00/2,000 
SN74ABT240AN 206-396 1-0:ND) | Tri-State Octal Buffer/Drive 2887.66) 50 SN74ABT543ADW _|296-4030-5-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceive 307580 
SN74ABT240APWR  |296-3962-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive -20-TSSOP.88—tié«iCSC*«*CC SN74ABT543ADWR ‘| 296-14669-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivel 90 75 60 
SN74ABT240APWR 296-3962-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: . 20-TSSOP 586.00/2,000 SN74ABT543ADWR 296-14669-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive! 798.00/2,000 
SN74ABT241ADBR —|296-3963-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 886650 SN74ABT543ANT 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 135 113 .90 
SN74ABT241ADBR —|296-3963-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABT543APWR __|296-4032-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 1.05 88.70 
SN74ABT241ADW 296-3964-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-SOIC 88 66 —.50 SN74ABT543APWR 296-4032-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74ABT241ADWR — |296-14663-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive -20-S0IC «88 = SCO SN74ABT573ADBR —_|296-4033-1-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 80 60 45 
SN74ABT241ADWR | 296-14663-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 586.00/2,000 SN74ABT573ADBR —‘|296-4033-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ABT241AN 296-3965-5-ND _ |Tri-State Octal Buffer/Drive: 20-Dip 88 66 ©.50 SN74ABT573ADW 296-1045-5-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc! 20-SOIC 80 60 = .45 
SN74ABT241APWR 296-3966-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: 0-TSSOP 88 66 50 SN74ABT573ADWR 296-1045-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC 80 60 45 
SN74ABT241APWR —_|296-3966-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 0-TSSOP 586.00/2,000 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel : DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
Lol Digi-Key Price Each LeLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ABT573ADWR — |296-1045-2-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABTS33NT 296-4099-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver..... 138 110 83 
SN74ABT573AGQNR =‘ |296-12087-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-VFBGA 1.14 695000876) SN74ABT841ADBR 296-1049-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Late! 1:38) Ad) 283 
SN74ABT573AGQNR = |296-12087-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 505.00/1,000 SN74ABT841ADBR 296-1049-2-ND Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latc! 1430.00/2,000 
SN74ABT573ARGYR — |296-13891-1-ND | Tri-State Octal D-Type Late 92 69 52 SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Late! 138 110 83 
SN74ABT573ARGYR _ |296-13891-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latc! 306.00/1,000 SN74ABT841ADWR__|296-14681-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Late! 1.38 1.10.83 
SN74ABT573AN 296-4034-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 80 60 45 Swe 26 ese ND Mn States 08h ae De prea lA30 00000: 
SN74ABT573APWR —|296-4035-1-ND_ | Tri-St. Octal Tr it D-Type Latch. 80 60 45 -4101-5- i: 5 : : : : 
SN74ABTS73APWR — |296-4035-2NND_|Tri-St Octal Transparent D-Type Latch. .20-TSSOP 532.00/2,000 SN7AABTBATAPWR — (ZeGg Ue gig Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch........24-TSSOF HRARCE ma Oa 
‘ie 7 = aa SN74ABT841APWR — |296-4102-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Late .24-TSSOP 1430.00/2,000 
SNTAARTSTAADER [Zeb g poeeuet og I'l State Octal D-Type Filp-Hop.. SO eo areae SN74ABT843DBR _|296-4103-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-SSOP__ 1.98 1.10.83 
SN74ABT574ADBR _|296-4036-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SiadASTRAOBR SMO (Theat Sate aie ser SaSSOP aaa boo 
SN74ABT574ADW 296-1046-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80. 60 45 Tote ee ue ne ae 4 we 
SN74ABTS74ADWR  |SEBHOMCEENEM Tri ; SN74ABT843NT 296-4104-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-Dip 138 110 83 
S1O46-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. We cone SN74ABT853DW 296-4105-5-ND  |8-9-Bit Parity Bus Transceiver 24-SOIG 4.28 3:42 266 
SN74ABT574ADWR —‘|296-1046-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 410.00/2,000 een : ; : : : 
q 7 z SN74ABT853NT 296-4106-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver 24-Dip 4.28 3.42 2.66 
SN74ABT574AGQNR — |296-12088-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. O-VFBGA 114 95 76 : ; ‘ ; 
f 7 SN74ABT861NT 296-4109-5-ND_| Tri-State 10-Bit Transceiver 24-Dip 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT574AGQNR _|296-12088-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-VFBGA 505.00/1,000 STeT NE Xur Pa TH : : 
7 7 - = Eid ri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT574AN 296-4038-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 806045 SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceive 24-SSOP 2132.00/2,000 
SN74ABTS74APWR = -|296-4039-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. O-TSSOP 80605 SN74ABT863DWR 296-4111-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 24-SOIC 2.05 1.64 1.23 
SN74ABTS74APWR —-/296-4039-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT863DWR 296-4111-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 24-SOIC 2132.00/2,000 
SN74ABTS74ARGYR — |296-13892-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-0FN 92692 SN74ABT2240ADBR _|296-3945-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver.....20-SSOP___ 88 ——.66_—«50 
SN74ABTS74ARGYR__ |296-13892-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-QFN 306.00/1,000 SN74ABT2240ADBR _|296-3945-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver.....20-SSOP 586.00/2,000 
SN74ABT620DBR 296-4040-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 135 113 90 SN74ABT2240ADW | 296-3946-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver......20-SOIC 88 66 50 
SN74ABT620DBR 296-4040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1198.00/2,000 SN74ABT2240ADWR | 296-3946-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver......20-SOIC 88 66 50 
SN74ABT620DW 296-4041-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 135 113 00 SN74ABT2240ADWR | 296-3946-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver....... 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1395 113 80 SN74ABT2240ANSR _|296-13128-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver.......20-SOP 88 66 _—_—.50 
SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 1.35 113 90 SN74ABT2240ANSR  |296-13128-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver-....... 20-SOP 586.00/2,000 
SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 17198.00/2,000 SN74ABT2240APWR | 296-3947-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver...20-TSSOP 96 7254 
SN74ABT623DW 296-4044-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 135 113 90 SN74ABT2240APWR | 296-3947-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver... 20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74ABT623DWR 296-14672-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 135 113 .90 SN74ABT2241DBR —_|296-3948-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver.....20-SSOP 88 66 50 
SN74ABT623DWR 996-14672-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1198.00/2,000 SN74ABT2241DBR 296-3948-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drivel 586.00/2,000 
SN74ABT623N 296-4045-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 135. HH3) 190. SN74ABT2241 DW 296-3949-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive: 88 66 50 
SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 135 1.13 90 SN74ABT2241DWR 296-14660-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver...... 88 66 50 
SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND | Tri-State Octal Bus T i 4198.00/2.000 SN74ABT2241DWR — |296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 586.00/2,000 
SN7aAgTeqoow _ (BEEMAN 111-Stote Octal Bus Transcaty re cert SN74ABT2241N 296-3950-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 88 66 50 
SN74ABT640DWR 296-14673-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 135 1413 ‘90 SN74ABT2241PWR 296-3951-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 96 12 54 
SN74ABT640DWR 996-14673-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1198.00/2,000 SN74ABT2241PWR — [296-3951-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 638.00/2,000 
SN74ABT640N 296-4048-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 735 143 90 SAAT AAR eee eel ag 11 State Octal Butter/Line/MOS Drive 508 ee 00s yeo0 
. i - -2- ri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 586.00/2,000 
SN74ABTE4OPWR = BUGg IE agg Tri-State Octal Bus Transcelv ee) Be aul SN74ABT2244ADWR  |296-3952-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 88 66 50 
SN74ABT640PWR 296-4049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1198.00/2,000 oa - : : : ; : 
ot ; : : SN74ABT2244ADWR __|296-3952-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 586.00/2,000 
}74ABT646ADBR 296-4050-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: ust) iy 62 7 7 = 
2 ail Hf A f f SN74ABT2244AN 296-3953-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 88 66 50 
SN74ABT646ADBR 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ......24-SSOP 1224.00/2,000 ; 5 
- - - SN74ABT2244APWR | 296-3954-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver...20-TSSOP 88 66 .50 
SN74ABT646ADGVR = /296-A051-2-ND)) Tri-St. Octal Bus Transcelver/Registe 122810027000 SN74ABT22444PWR  |296-3954-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver... 20-TSSOP 586.00/2,000 
SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.38 1.15 92 SN74ABT2245DBR 296-3955-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 8 66 50 
SN74ABT646ADWR 296-14674-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.38 1.15 .92 SN74ABT2245DBR 296-3955-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 586.00/2,000 
SN74ABT646ADWR 296-14674-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1224.00/2,000 SN74ABT2245DW 296-3956-5-ND | Tri-State Octal X Line/MOS Dri 88 66 50 
SN74ABT646ANT _|296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.....24-Dip 1.38 115 92 ST UAB TSMeDWR  BREERCEETAD Teen Cocos mn 86680 
SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 24-SSOP 1.38 =1.15 92 SN74ABT2245DWR 296-14661-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 586.00/2,000 
SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 24-SSOP 1224.00/2,000 SN74ABT2245N 296-3957-5-ND_ | Tri-State Octal Xevr./Line/MOS Driver. 88 66 50 
SN74ABT646DGVR —-|296-4055-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TVSOP 1.38 1.15 92 SN74ABT2245PWR __|296-3958-1-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver.....20-TSSOP___.88_—.66_—_—«50 
SN74ABT646DGVR | 296-4055-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TVSOP 1224.00/2,000 SN74ABT2245PWR _[296-3958-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver.....20-TSSOP 586.00/2,000 
SN74ABT646DW 296-4056-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1.38 1.15 92 SN74ABT2827DWR 296-3974-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive: 24-SOIC 1.45 1.16 87 
SN74ABTO46NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.....24-Dip 248 1.98 154 SN74ABT2827DWR —_|296-3974-2-ND | Tri-State 10-Bit Butfer/Drive 24-SOIC 1508.00/2,000 
SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TSSOP 1.38 115 92 SN74ABT2952ADBR —-]296-3975-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Register..24-SSOP 4.50 3.60 2.80 
SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TSSOP 1224.00/2,000 SN74ABT2952ADBR 296-3975-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ..24-SSOP 5100.00/2,000 
SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 24-SSOP 3.15 2.52 1.96 SN74ABT2952ADW 296-3976-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 4.50 3.60 2.80 
SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .....24-SSOP 3570.00/2,000 SATA oaeoIO We Pear Tsiate Geral Bue ranseaivar/Ragster «7 ale ae 280 
wal =! A i E ~ ma, ri-otate Octal Bus Transceiver/Register ... 24- J A 
SNTAABTSINY EERE MERE Vr State Octal Bus Voneave Reon or, SN74ABT2952ANT  |296-3977-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 4.50 3.60 2.80 
: ; neue é : : SN74ABT5400ADWR _|296-4018-1-ND_| Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver..........28-SOIC 3.60 2.88 2.24 
SN74ABT652ADBR 296-4062-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivet 24-SSOP 1.41 118 94 SN74ABTS400ADWR ~~ |296-4018-2-ND | Tri-State 17-Bit Line/Memory Driver 78-S0IC 740 00/1000 
SN74ABT652ADBR — |296-4062-2-ND_ | Tri-State Octal Registered TI i 24-SSOP 1250.00/2,000 -4018-2- 5 4 ‘ .00/1, 
SN74ABTESCADW _[296-1047-5-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver... 24-SOI0_ 1.41 18.94 SN74ABTSA01DW = (29Bs40/19-5;ND))) Tri-State 11-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC ie CUR com 
- - : 7 : - - SN74ABT5402ADWR | 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 3.89 312 2.43 
SN74ABT652ADWR 296-1047-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 1.41 1.18 .94 SN74ABT5402ADWR ~|296-4020-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Drivel 28-SOIC 2206.00/1,000 
SN74ABT652ADWR — | 296-1047-2-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceiver....... 24-SOIC 1250.00/2,000 ca by Bel 5 : webe 
i : : : SN74ABT5403DWR __|296-4021-1-ND_| Tri-State 12-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 3.89 312 2.43 
SN74ABT652ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceivet 24-Dip 1.55 1.24 93 7 va 
SH74ABTESODBR pero eeNOM Tr : : SN74ABT5403DWR _[296-4021-2-ND_ | Tri-State 12-Bit Line/Memory Drive 2206.00/1,000 
~ -1- ri-State Octal Registered Transceive 24-SSOP 1.41 118 .94 3 et ; 
SN ‘ : ‘ SN74ABT8245DW 296-4093-5-ND_ | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 6.31 4.25 3.31 
'74ABT652DBR 296-4064-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver......24-SSOP 1250.00/2,000 SN74ABT8245DWR 296-14679-1-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr 531 425 3.31 
SN74ABT6520W 296-4065-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver......24-SOIC 1.41 1.18.94 SN74ABT8245DWR | 296-14679-2-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. ~ 6018.00/2,000 
SN74ABT652DWR 296-4065-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 41 1:18 94 SN74ABT8543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transevr.. 9.70 7.76 6.55 
SN74ABT652DWR 296-4065-2-ND Tri-State Octal Registered Transceive 1250.00/2,000 SN74ABTB543DW 296-4108-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr..... 970 776 6.55 
SN74ABT652NT 296-4066-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register . 1.41 1.18 94 SN74ABT8646DL 296-4112-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABT657ADBR 296-4067-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Bus Transceiver/Register. 9.70 7.76 655 
with Parity Generator, 2.05 1.64 1.23 SN74ABT8646DW 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABT657ADBR 296-4067-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Bus Transceiver/Register. 9.70 7.76 6.55 
with Parity Generator 2132.00/2,000 SN74ABT8652DL 296-4114-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABT657ADW 296-4068-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Bus Transceiver/Register.. 9.70 7.76 6.55 
with Parity Generator. 2.05 1.64 1.23 SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bu: i 9.70 7.76 655 
SN74ABT657ADWR 296-14676-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT8952DW 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 9.70 7.76 6.55 
with Parity Generator. DOS wea e238 SN74ABT8996DW 296-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 8.33 7.50 6.65 
SN74ABT657ADWR _|296-14676-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABTS996DWR _[296-4117-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 833 750 665 
with Parity Generato 2132.00/2,000 SN74ABT8996DWR —|296-4117-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 42350.00/2,000 
SN74ABT657ANT 296-4069-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT8996PWR 296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. .24-TSSOP 833 7.50 6.65 
with Parity Generator 205 1.64 1.23 SN74ABT8996PWR — |296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. .24-TSSOP 42350.00/2,000 
SN74ABT821ADBR __|296-4088-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 ee aaa Mee pane eas Le nie at 
SN74ABT821ADBR —_|296-4088-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 1508.00/2,000 7 -3882-2- ti-State 16-Bit Buffer/Drive 48- 00/2, 
Beet OM TiS 10-Bi Bus inte Fioction i) SN74ABT16240ADGVR |296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive “48-TVSOP 1.20 1.00 | .80 
SN74ABT821ADW 296-4089-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 H t H 
-14677-1- i- Bi ip SN74ABT16240ADGVR |296-3883-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT821ADWR | 296-14677-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 l ‘ : 
ABT TOL i + a SN74ABT16240ADLR |296-3884-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT821ADWR | 296-14677-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 1508.00/2,000 : ! } 
SN74ABT821ANT 296-4090-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145.116 87 SN74ABT16240ADLR _|296-3884-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
Sie = ai = SN74ABT16241ADGGR |296-3885-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel A8-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT823DBR 296-1048-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 116 87 ; : 
: : : SN74ABT16241ADGGR |296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT@22DBR = BObg ee eatogg| 1'\-State 9-Bit Bus Interface Fllp-Flop 1508,00/2,000) SN74ABT16241ADGVR |296-3886-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TVSOP 1.20 1.00 | .80 
SN74ABT8230W 296-4081-5:ND) | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop te ity SN74ABT16241ADGVR |296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive “48-TVSOP = 1064.00/2,000 
SN74ABT823DWR =| 296-14678-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 1.16 87 SN74ABT16241ADL __|296-3887-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drive -48-SS0P 1.20 1.00 | .80 
SN74ABTE22DWR __[0baluiBr2aNb]| Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508,00/2,000) SN74ABTI6241ADLR |296-14651-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 120 1.00 80 
SN74ABT823NT 296-4092-5-ND_] Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 1.16 87 SN74ABT16241ADLR _ |296-14651-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 1.16.87 SN74ABT16244ADGGR |296-1023-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 88.7359 
SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74ABT16244ADGGR |296-1023-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 776.00/2,000 
SN74ABT827DW 296-4095-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 SN74ABT16244ADGVR |296-3888-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1.20 1.00 _.80 
SN74ABT827DWR___|296-14680-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 1.16.87 SN74ABT16244ADGVR |296-3888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT827DWR 296-14680-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74ABT16244ADL_ —_|296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT827NT 296-4096-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 SN74ABT16244ADLR |296-1024-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABT827PWR 296-4097-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 SN74ABT16244ADLR_ |296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT827PWR 296-4097-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74ABT16245ADGGR |296-1025-1-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 92 .77_——«62 
SN74ABT833DW 296-4098-5-ND_|8-9-Bit Parity Bus Transceiver .......-e 1.38 110 83 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EXAS Digi@Reel” DIGITAL LOGIC (Continued) 


INSTRUMENTS 
Uolb Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT16245ADGGR |296-1025-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 820.00/2,000 SN74ABT16843DLR 296-3932-1-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16245ADGVR |296-3889-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 D-Type Latch. aa 2.70 216 1.68 
SN74ABT16245ADGVR |296-3889-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1064.00/2,000 SN74ABT16843DLR 296-3932-2-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16245ADL 296-1026-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 D-Type Latch. 56-SSOP 1530.00/1,000 


SN74ABT16245ADLR__|296-1026-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 
SN74ABT16245ADLR | 296-1026-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 
SN74ABT16373ADGGR |296-3899-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latc! 


POC IEEE C2 uEECO) SN74ABT16853DLR 296-3933-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity 


432.00/1,000 SN74ABT16853DLR 296-3933-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver 
1:32) 1.10) -88 SN74ABT16863DLR 296-3934-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver 


56-SSOP 8.00 6.40 5.40 


56-SSOP 5000.00/1,000 
56-SSOP 6.20 4.96 4.19 


SN74ABT16373ADGGR |296-3899-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74ABT16863DLR 296-3934-2-ND Tri-State 18-Bit Bus Transceiver . 3875.00/1,000 
SN74ABT16373ADL 296-1029-5-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch......48-SSOP 1.32 1.10 .88 SN74ABT16952DGGR | 296-3935-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
SN74ABT16373ADLR _|296-1029-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.32. 1.10 88 SN74ABT16952DGGR_|296-3935-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 3698.00/2,000 
SN74ABT16373ADLR | 296-1029-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 585.00/1,000 SN74ABT16952DLR 296-3936-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 3.26 2.61 2.03 
SN74ABT16374ADGGR |296-3900-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 1.32 1.10 .88 SN74ABT16952DLR 296-3936-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 1849.00/1,000 
SN74ABT16374ADGGR |296-3900-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 1170.00/2,000 SN74ABT18245ADGGR |296-3937-1-ND |Scan Test Device with 18-Bit 

SN74ABT16374ADL 296-1030-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 1.32 1.10 .88 Bus Transceiver... 56-TSSOP 7.80 6.24 5.27 


SN74ABT16374ADLR__ |296-1030-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.32. 1.10 88 SN74ABT18245ADGGR |296-3937-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT16374ADLR = |296-1030-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 585.00/1,000 Bus Transceiver..... 56-TSSOP 9750.00/2,000 
SN74ABT16470DGGR_ |296-3901-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 8.00 640 5.40 SN74ABT18245ADL 296-3938-5-ND | Scan Test Device with 18: 
SN74ABT16470DGGR_ |296-3901-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TSSOP 10000.00/2,000 Bus Transceiver... 
SN74ABT16470DL 296-3902-5-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 9.80 7.84 6.62 SN74ABT18245ADLR ~=|296-3938-1-ND | Scan Test Device wit 
SN74ABT16500BDGGR |296-3903-1-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP_ 2.59 2.07 ‘1.61 Bus Transceiver... 


SN74ABT16500BDGGR |296-3903-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 2932.00/2,000 SN74ABT18245ADLR | 296-3938-2-ND | Scan Test Device with 18 


7.80 6.24 5.27 


7.80 6.24 5.27 


SN74ABT16500BDL 296-3904-5-ND_ Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver..... 259 2.07 1.61 Bus Transceiver... 4875.00/1,000 
SN74ABT16500BDLR |296-14654-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 2.59 2.07 1.61 SN74ABT18502PM 296-3939-ND —_| Scan Test Device with 18 

SN74ABT16500BDLR | 296-14654-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 1466.00/1,000 Bus Transceiver... 14.99 13.50 11.97 
SN74ABT16501DGGR_|296-3905-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 2.59) 2.07 1.61 SN74ABT18504PM 296-3940-ND Scan Test Device with 20-Bit Universal 

SN74ABT16501DGGR = |296-3905-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2932.00/2,000 Bus Transceiver... 13.33 12.00 10.64 
SN74ABT16501DLR 296-1031-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 259 2.07 1.61 SN74ABT18640DGGR_ |296-3941-1-ND | Scan Test Device with 18 

SN74ABT16501DLR 296-1031-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 1466.00/1,000 Bus Transceiver... 10.16 915 8.12 
SN74ABT16540ADGGR |296-3906-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 1.20 .90 SN74ABT18640DGGR |296-3941-2-ND |Scan Test Device with 18-Bit Inv. 

SN74ABT16540ADGGR |296-3906-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 Bus Transceiver... 15068.00/2,000 
SN74ABT16540ADGVR |296-3907-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. ASOT 20090 SN74ABT18640DL 296-3942-5-ND | Scan Test Device with 18: 

SN74ABT16540ADGVR |296-3907-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 Bus Transceiver. 10.16 915 8.12 


SN74ABT16540ADLR =| 296-14655-1-ND J Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 
SN74ABT16540ADLR =| 296-14655-2-ND J Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 


1.50 120 .90 SN74ABT18646PM 296-3943-ND Scan Test Device wil 


780.00/1,000 Transceiver... iowa Woven dean 


SN74ABT16541ADGGR |296-3909-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 35) 1513) 290. SN74ABT18652PM 296-3944-ND Scan Test Device with 18 
SN74ABT16541ADGGR |296-3909-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1198.00/2,000 Transceiver... 15.24 13.73 12.17 
SN74ABT16541ADGVR |296-3910-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. (1.35) 113) 280 SN74ABT162244DGGR |296-9752-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABT16541ADGVR |296-3910-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1198.00/2,000 SN74ABT162244DGGR |296-9752-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16541ADL 296-1032-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. dedoe) dg 290) SN74ABT162244DGVR |296-3881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! -48-TVSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT16541ADLR__ [296-1032-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.35 1.13.90 SN74ABT162244DGVR |296-3881-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16541ADLR = |296-1032-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 599.00/1,000 SN74ABT162244DL 296-1021-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive' 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABT16543DGGR = |296-3911-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Tr: 1.50 1.20 .90 SN74ABT162244DLR =| 296-1021-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABT16543DGGR = |296-3911-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TSSOP 1560.00/2,000 SN74ABT162244DLR | 296-1021-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT16543DLR 296-1033-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.50 1.20 .90 SN74ABT162245DGGR |296-9753-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TSSOP 1.20. 1.00  .80 
SN74ABT16543DLR 296-1033-2-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 780.00/1,000 SN74ABT162245DGGR |296-9753-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16600DLR 296-3912-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 7.40 5.92 5.00 SN74ABT162245DL 296-9754-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABT16600DLR 296-3912-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 56-SSOP 4625.00/1,000 SN74ABT162245DLR | 296-1022-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT16601DGGR = |296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 6-TSSOP 5.43 4.35 3.67 SN74ABT162245DLR | 296-1022-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT16601DGGR = |296-1034-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 6-TSSOP 6792.00/2,000 SN74ABT162500DL 296-3890-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 3.71. 2.97 2.31 
SN74ABT16601DL 296-3913-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 5.43 435 3.67 SN74ABT162500DLR | 296-14652-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 3.71. 2.97. 2.31 
SN74ABT16601DLR 296-14656-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 5.43 4.35 3.67 SN74ABT162500DLR | 296-14652-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 2104.00/1,000 
SN74ABT16601DLR 296-14656-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 56-SSOP 3396.00/1,000 SN74ABT162501DGGR |296-3891-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. .56-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ABT16623DGGR = |296-3914-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 4.39 3.51 2.73 SN74ABT162501DGGR |296-3891-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. .56-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ABT16623DGGR = |296-3914-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 4972.00/2,000 SN74ABT162501DLR | 296-1027-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...... 56-SSOP_ 3.71 2.97 2.31 
SN74ABT16623DL 296-3915-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 4.39 3.51 2.73 SN74ABT162501DLR 296-1027-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 2104.00/1,000 
SN74ABT16623DLR =‘ |296-3915-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 439 3.51 2.73 SN74ABT162601DGG_|296-22717-5-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 4.82 3.86 3.00 
SN74ABT16623DLR ‘| 296-3915-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2486.00/1,000 SN74ABT162601DGGR |296-3892-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 4.82 3.86 3.00 
SN74ABT16640DGGR |296-3916-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 5.61 449 3.79 SN74ABT162601DGGR |296-3892-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 5458.00/2,000 
SN74ABT16640DGGR |296-3916-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 7012.00/2,000 SN74ABT162601DLR__|296-1028-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP__ 4.82 3.86 3.00 
SN74ABT16640DLR__|296-3917-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 5.66 4.53 _3.82 SN74ABT162601DLR_ _|296-1028-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 2729.00/1,000 
SN74ABT16640DLR 296-3917-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-SSOP 3536.00/1,000 SN74ABT162823ADGGR | 296-3893-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop...56-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ABT16646DGGR = |296-3918-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register...56-TSSOP 2.13 1.70 1.28 SN74ABT162823ADGGR |296-3893-2-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop...56-TSSOP 3316.00/2,000 
SN74ABT16646DGGR = |296-3918-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register ...56-TSSOP 2210.00/2,000 SN74ABT162823ADLR |296-3894-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo} 2.93 2.34 1.82 
SN74ABT16646DLR 296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.13 1.70 1.28 SN74ABT162823ADLR_|296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 1658.00/1,000 
SN74ABT16646DLR 296-1035-2-ND_|Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1105.00/1,000 SN74ABT162827ADGGR | 296-3895-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive “56-ISSOP 4.73. 3.78 2.94 
SN74ABT16652DL 296-3919-5-ND /Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 SN74ABT162827ADGGR |296-3895-2-ND_ |Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TSSOP 5356.00/2,000 
SN74ABT16652DLR 296-14657-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 SN74ABT162827ADL |296-3896-5-ND_ | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive' 56-SSOP 3.60 2.88 2.24 
SN74ABT16652DLR 296-14657-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1658.00/1,000 SN74ABT162841DGGR |296-3897-1-ND_ |Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16657DGGR_=|296-3920-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver D-Type Latch att 56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
with Parity Gen/Checker 3.38 2.70 2.10 SN74ABT162841DGGR |296-3897-2-ND |Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16657DGGR_~=|296-3920-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver D-Type Latch. Ps 56-TSSOP 3060.00/2,000 
with Parity Gen/Checker 3826.00/2,000 SN74ABT162841DL —|296-3898-5-ND |Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16657DLR 296-3921-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver D-Type Latch. 56-SSOP 2.70 216 1.68 
with Parity Gen/Checke! 3.38 2.70 2.10 
SN74ABT16657DLR 296-3921-2-ND Tri-State 16-Bit Transcei' - ABTE Family 
with Parity Gen/Checker a 1913.00/1,000 SN74ABTE16245DGGR |296-9755-1-ND Teste 16-Bit Incident-Wave ae Tscoe 
SN74ABT16821DGGR |296-3922-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 3.38 270 2.10 HS TEAnSeeN Ets. B : : ; 
SN74ABT16821DGGR |296-3922-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop 3826.00/2,000 SN74ABTE16245DGGR |296-9755:2-ND. ieee 16-Bit Incident-Wave agiecor SINTER 
SN74ABT16821DLR — |296-3923-1-ND_ | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 3.38 2.70 2.10 SNP4ARTE@245DL  PERTETEEERNOMM Tri-State 1-H Incidonk Wave Noches 
SN74ABT16821DLR 296-3923-2-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 1913.00/1,000 Bus T ‘ 48-SSOP 810 648 5.47 
SN74ABT16823DGGR_|296-3924-1-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 2.36 1.89 1.47 peuirelstenit : : : 


SN74ABTE16246DGGR |296-4119-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 


SNPAABTIOS2GDGVR. |296-23208-ND [Tri-State 18.81 Bus-Intertace Fe 236 189 1 Bus Transceiver 950 760 642 
7: - -1- ri-State 18-Bit Bus-Interface . 3 AT ; aoe 4 r 
SN74ABT16823DGVR |296-23228-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface F/I 2678.00/2,000 SN74ABTEI6246DGGR |29bshil2-2ND) Tri-State 11-Bit Incidemt-Wave 
SN74ABT16823DLR —_|296-3925-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 236 189 1.47 Bus Transceiver... ul1876-00/2000 
SN74ABT16823DLR _|296-3925-2-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 1339.00/1,000 SN74ABTE16246DL | 296-4120-5-ND te Seale eh clean weve eb Fee 
SN74ABT16825DL  /296-3926-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 236 1.89 1.47 ? NET SUE EU 
SN74ABT16825DLR — |296-14658-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 236 1.89 1.47 SN74ABTEIG246DLR [Bogs 20STND) Ne State Ugh ncident Wave Sears 
SN74ABT16825DLR | 296-14658-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver.. 1339,00/1,000 i ete Ha AD 
SN74ABT16827DLR — |296-3928-1-ND | Tri-State 20-Bit Butter/Driver. 2.36 189 1.47 SN74ABTE16246DLR = |296-4120-2-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
SN74ABT16827DLR __|296-3928-2-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1339.00/1,000 Bus Transceiver s.nm. 8936.01.00 
SN74ABT16833DLR — |296-3929-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceive 236 189 1.47 ABTH Family 
SN74ABT16833DLR —_|296-3929-2-ND Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 1339,00/1,000 SN74ABTH245DBR _ 296-4138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SS0P 64. ~—63~SCB 
SN74ABT16841DL _|296-3930-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DBR —_|296-4138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 558,00/2,000 
DeType Lath een 281 225 1.75 SN74ABTH245DGVR |296-4139-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive "20-TVSOP «9269S 
SN74ABT16841DLR —_|296-14659-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DGVR |296-4139-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive “20-TVSOP 612.00/2,000 
D-Type Latoh nee 281 2.25 1.75 SN74ABTH245DWR —_|296-4140-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IC 84638 
SN74ABT16841DLR  |296-14659-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DWR  |296-4140-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 558.0072,000 
D-Type Latch... asus 1594.00/1,000 SN74ABTH245N 296-4141-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: 20-Dip 84 63 48 
SN74ABT16843DGGR_ |296-3931-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH245PWR —|296-4142-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive “20-TSSOP 84.63 B 
DeType Lateh en 270 216 1.68 SN74ABTH245PWR — |296-4142-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive '20-TSSOP 558.00/2,000 
SN74ABT16843DGGR_ |296-3931-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH25245DW _ |296-4143-5-ND [Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver....24-SOIC_ 4.93 3.95 3.07 
D-Type Latch 3060.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
874 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TR PeIMENTS Digi@Reel® DIGITAL LOGIC (Continued) 
ee Digi-Key Price Each Welk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABTH25245NT 296-4144-5-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver.......24-Dip 4.93 3.95 3.07 CD74ACOOM 296-4215-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH32245PZ 296-4145-ND Tri-State 36-Bit Bus Transceiver... 100-LQFP 15.00 14.00 13.00 CD74ACOOM96 296-4215-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH32316PN 296-4146-ND Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchanger .. .80-TOFP 15.54 14.51 13.48 CD74ACOOM96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH32543PZ 296-4147-ND Tri-State 36-Bit Registered Bus CD74AC02M96 296-4216-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 56 42 32 
Transceiver... 100-LQFP 15.75 14.70 13.65 CD74AC02M96 296-4216-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gat 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16244DGGR | 296-4122-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver. 8-TSSOP 1.20 1.00 .80 CD74AC04E 296-4217-5-ND | Hex Inverter. 14-Dip 60 45 34 
SN74ABTH16244DGGR | 296-4122-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 8-TSSOP 1064.00/2,000 CD74AC04M96 296-4218-1-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH16244DL 296-4123-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver .. 48-SSOP 1.20 1.00 .80 CD74AC04M96 296-4218-2-ND | Hex Inverter .. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16244DLR ~= | 296-4123-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 48-SSOP 1.20 1.00 .80 CD74ACOSE 296-4219-5-ND | Hex Inverter. 14-Dip 60 45 34 
SN74ABTH16244DLR | 296-4123-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver.. 48-SSOP 532.00/1,000 CD74ACO5M 296-4220-5-ND_| Hex Inverter. 14-SOIC 56 42.32 
SN74ABTH16245DGGR | 296-4124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .48-TSSOP 1.20 1.00 .80 CD74AC08M 296-1377-5-ND_ | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH16245DGGR | 296-4124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1064.00/2,000 CD74ACO8M96 296-14477-1-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 1.20 1.00 .80 CD74ACO8M96 296-14477-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 1064.00/2,000 CD74AC10M96 296-4222-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH16245DL 296-4126-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP_ 1.20 1.00 80 CD74AC10M96 296-4222-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16260DL 296-1446-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 7.70 6.16 5.20 CD74AC14M 296-1981-5-ND | Hex Inverter Schmitt Trigget 14-SOIC 56 42° 32 
seegrmcmany asiaee frsmeenenee ete ie atic | coacae [asian fecmememena. iste wets 
-1446-2- ri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latc 00/1, 1981 -2- ex Inverter Schmitt Trigge - 50/2, 
SN74ABTH16460DGGR | 296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 7.70 6.16 5.20 CD74AC20E 296-4237-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-Dip 60 A534 
SN74ABTH16460DGGR | 296-4127-2-ND_| Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch .... 9626.00/2,000 CD74AC20M 296-4238-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIC 56 pao 82. 
SN74ABTH16460DL 296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch...... 7.70 6.16 5.20 CD74AC32M96 296-1985-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH16823DGGR | 296-4129-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 5.20 416 3.51 CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16823DGGR |296-4129-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 6500.00/2,000 CD74AC74M 296-4249-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset.........14-SOIC_ 56. = 4232 
SN74ABTH16823DLR =| 296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 5.20) 416 3.51 CD74AC74M96 296-14484-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. 14-SOIC 56 A232 
SN74ABTH16823DLR_ | 296-4130-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 3250.00/1,000 CD74AC74M96 296-14484-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH32318PN — |296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ. Bus Exchange 14.58 13.13 11.64 CD74AC109M96 296-4221-1-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset. 16-SOIG =—.56 428. 
SN74ABTH32501PZ — /296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver....... : 16.50 15.40 14.30 CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset. 16-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.29 1.08 .86 CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset.. 16-Dip 68 2511 39 
SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1144.00/2,000 CD74AC112M 296-4224-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset.. 16-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.29 1.08 86 CD74AC138E 296-4225-5-ND_|3-8 Line Decoder/Demultiplexer .. 16-Dip 685139 
SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1144.00/2,000 CD74AC138M 296-4226-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplex 16-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH162245DL |296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.29 1.08 86 CD74AC139M96 296-4227-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 60 45 34 
SN74ABTH162260DLR |296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch.. 5.56 445 3.46 CD74AC139M96 296-4227-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 487.50/2,500 
SN74ABTH162260DLR |296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch .....56-SSOP 3149.00/1,000 oo aecioitees ore is iin Mie eae teeoie 16 aeoa an 
SN74ABTH182502APM J 296-4131-ND Scan Test Device with 18-Bit is 2 1 Line Data Selector/Mux a 00/2, 
Universal Bus Transceiver... 15.44 13.90 12.33 CD74AC153M96 296-4229-1-ND | Dual 4-Input Multiplexer .. 16-SOIC 76 57 43 
SN74ABTH182504APM | 296-4132-ND Scan Test Device with 20-Bit CD74AC153M96 296-4229-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer. 16-SOIC 617.50/2,50( 
Universal Bus Transceiver... 15.44 13.90 12.33 CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 12 54 AL 
SN74ABTH182646APM | 296-4133-ND Scan Test Device with 18-Bit CD74AC157M 296-4231-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer... 16-SOIC Ale: 54 At 
Transceiver/Register..... 15.09 14.09 13.08 CD74AC161M 296-4232-5-ND_ | 4-Bit Synchronous Binary Counte 16-SOIC 12 54 AL 
SN74ABTH18502APM = | 296-4134-ND Scan Test Device with 18-Bit CD74AC163E 296-4233-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Count 16-Dip 68 Al 39 
Universal Bus Transceiver... 15.44 13.90 12.33 CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter.. 16-SOIC 64 48 36 
SN74ABTH18502APMR | 296-14683-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit CD74AC163M96 296-4234-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-SOIC 520.00/2,500 
Universal Bus Transceiver... 15.44 13.90 12.33 CD74AC164E 296-4235-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registe! 14-Dip 68 51 .39 
SN74ABTH18502APMR | 296-14683-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit CD74AC174E 296-4236-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 6851.89 
Universal Bus Transceiver... 11444.00/1,000 CD74AC238M96 296-4239-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 1:25) 1,00) 675 
SN74ABTH18504APM =| 296-4135-ND Scan Test Device with 20-Bit CD74AC238M96 296-4239-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 1600.00/2,500 
Universal Bus Transceiver... 15.44 13.90 12.33 CD74AC240M 296-4240-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line 80 60 45 
SN74ABTH18646APM |296-4136-ND | Scan Test Device with 18-Bit CD74AC244M96 aca ceganngy 1 Stale Non-lnverting Octal om wm 
Transceiver/Register..... 13.74 12.38 10.98 uffer/Line Driver : 4 z 
SN74ABTH18652APM =| 296-4137-ND Scan Test Device with 18-Bit CD74AC244M96 296-14479-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal 
Transceiver/Register. 13.74 12.38 10.98 Buffer/Line Driver 532.00/2,000 
SN74ABTH25245DWR | 296-14684-1-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver....24-SOIC 4.93 3.95 3.07 CD74AC245M96 296-14480-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal 
SN74ABTH25245DWR_ | 296-14684-2-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver... 24-SOIC 5584.00/2,000 Bus Transceiver... 92 169) 52 
ABTR Family CD74AC245M96 2 Te Stat Nonnverting Ocal oes 
; eT us Transceiver... 00/2, 
SNARE ER ee anne ee 6 2 CD74AC253M 296-4242-5-ND_ | Tri-State Dual 4-Input Mux. 2 69 52 
SN74ABTR2245DBR |296-4148-2-ND_| Tri-State Octal Transceiver/Line/ CD74AC257M 296-4243-5-ND_| Tri-State Quad 2-Input Mux 78 85 52 
vey rE #88.002000 | Goranczrates |a964481-1'ND [Octal D-TypeFipFlop wih Reset. 2DSOI0 756830 
SNARE ON eee aoe oo 6 2 CD74AC273M96 296-14481-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 20-S0IC 666.00/2,000 
z -1- i= 7 i CD74AC280E 296-4245-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker-.....14-Dip 96 pie 04 
sraeressun (mesnsoown |e essa FE | ee ee Te ee ee 
a 9. efi 7: ~ -2- -Bit ‘ven Parity-Generator/Checker.. 14-' Takei 5 
SNARE ee avo ESoaMANTD CD74AC373M96 296-14482-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-S0IC 92-6952 
AC F: - CD74AC373M96 296-14482-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 612.00/2,000 
amily CD74AC374M 296-9411-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 92. ~«69.~=COD 
74KG11004DW Bob eee Seu bIg | Hex inverter -20-S01C er Ome 20 CD74AC534M96 296-4247-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 92 69 52 
7AAC11004DWR ee bee io aba Hex Inverter -20-S01C ST Oa Ormco. CD74AC534M96 296-4247-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 612.00/2,000 
74AC11004DWR 296-4152-2-ND | Hex Inverter -20-S0IC 1560.00/2,000 CD74AC541E 296-4248-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 92 69 52 
74AC11004N 296-4153-5-ND | Hex Inverter 20-Dip 1.50 1.20.90 CD74AC541M96 296-16677-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver ee! 
74AC11008N 296-4154-5-ND_| Quad 2-Inpu 16-Dip_ 1.50 1.20.90 CD74AC541M96 296-16677-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 7168.00/2,000 
74AC11008PWR 296-4155-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 6-1SSOP 150 1.20 90 CD74AC573E 296-1379-5-ND | Octal Transparent Latcl 92 «69.~COS 2 
74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 6-TSSOP 1560.00/2,000 D74AC573M96 296-14483-1-ND | Octal Transparent Latc! ‘92 «| 69~CtC 
74AC11032D 296-4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gate -16-SOIG 1.50 1.20 90 CD74AC573M96 296-14483-2-ND | Octal Transparent Latc| 612.00/2,000 
74AC11032DBR 296-4157-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 16-SSOP 1.50 120 .90 SN74AC00D 296-1052-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 10 ES OR 
74AC11032DBR 296-4157-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 16-SSOP 1560.00/2,000 SN74ACOODR 296-1052-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 3826 
74AC11032N 296-4158-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 16-Dip 1.50 1.20 90 SN74ACOODR 296-1052-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 305.00/2,500 
74AC11074D 296-4159-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop -14-S0IG 1.50 1.20 90 SN74ACOON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate ai 50 40 .30 
74AC11074PWR 296-4160-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 1.50 1.20 90 SN74ACOOPWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 4538627 
74AC11074PWR 296-4160-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 4-TSSOP 1560.00/2,000 SN74ACOOPWR 296-4288-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
74AC11086D 296-4161-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .16-SOIC 1.50 1.20 90 SN74AC04D 296-1053-5-ND Hex Inverter. 148010 453627 
74AC11138N 296-4162-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 16-Dip 1.75 1.40 1.05 SN74AC04DR 996-1053-1-ND | Hex Inverter . 14-SOIC AT 38 ~~ 26 
74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 6-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN74AC04DR 296-1053-2-ND_ | Hex Inverter . 14-SOIC 305.00/2,500 
74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 6-TSSOP 1820.00/2,000 SN74ACO04DBR 996-4289-1-ND | Hex Inverter . 44-SSOP 45 6 27 
74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 24-SSOP 2.34 1.88 1.46 SN74AC04DBR 296-4289-2-ND | Hex Inverter .. 14-SSOP 252.00/2,000 
74AC11240DBR 296-4167-2-ND_| Octal Buffer/Line Drive 24-SSOP 2652.00/2,000 SN74ACO4MDREP ~~ 1296-18122-1-ND | Hex Inverter. 748010 125 1.00 75 
74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 24-SSOP 2.34 1.88 1.46 SN74ACO4MDREP 296-18122-2-ND | Hex Inverter .. 14-SOIC 1600.00/2,500 
74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 24-SSOP 2652.00/2,000 SN74ACO4N 296-4290-5-ND | Hex Inverter .. 14-Dip 50 40 30 
74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Buffer/Line Drive -24-SOIC 2.34 1.88 1.46 SN74ACO4PWR 296-1054-1-ND | Hex Inverter .. .14-TSSOP 43 34 26 
74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 4-TSSOP 2.34 1.88 1.46 SN74ACO4PWR 296-1054-2-ND | Hex Inverter .. .14-TSSOP 238.00/2,000 
74AC11244PWR 296-1000-2-ND_| Octal Buffer/Line Drive 4-TSSOP 2652.00/2,000 SN74ACOBDBR 296-4291-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 14-Ss0P. 45.~«36~—7 
74AC11245DW 296-4170-5-ND | Octal Bus Transceiver .24-SOIC 2.34 1.88 1.46 SN74ACO8DBR 296-4291-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 44-SSOP 252.00/2,000 
74AC16244DGGR 296-15845-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 8-TSSOP 1.38 1.10 .83 SN74ACO8DR 296-1055-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 50 AL 28 
74AC16244DGGR 296-15845-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 8-TSSOP 1430.00/2,000 SN74ACO8DR 296-1055-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 327.50/2,500 
74AC16244DL 296-4173-5-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 1.38 1.10 .83 SN74ACO8MDREP 296-22248-1-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 14-SOIC 144 1.20  .96 
74AC16244DLR 296-14452-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 1.38 1.10 83 SN74ACO8MDREP 296-22248-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-SOIC 1560.00/2,500 
74AC16244DLR 296-14452-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 715.00/1,000 SN74ACO8PWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 43 34 26 
74AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver... 48-SSOP 1.50 1.20 .90 SN74ACO8PWR 296-4292-2-ND | Quad 2-Input AND Gat .14-TSSOP 238.00/2,000 
74AC16374DLR 296-14453-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.38 1.10 .83 SN74AC10DBR 296-4293-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 50 40.30 
74AC16374DLR 296-14453-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 715.00/1,000 SN74AC10DBR 296-4293-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACO0E 296-4214-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 604534 (Continued) 
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SN74AC10DR 296-4294-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate .. .14-SOIC 50 40 30 SN74AC373DWR 296-4321-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch. 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74AC10DR 296-4294-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat .14-SOIC 337.50/2,500 SN74AC373MDWREP | 296-22253-1-ND J Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 20-SOIC 252 2.02 1.57 
SN74AC10PWR 296-4295-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 4-TSSOP 50 ©4030 SN74AC373MDWREP | 296-22253-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 20-SOIC 2856.00/2,000 
SN74AC10PWR 296-4295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 4-TSSOP 280.00/2,000 SN74AC373NSR 296-4322-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOP 80 60 45 
SN74AC11DBR 296-4296-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 14-SSOP_ 50.4030 SN74AC373NSR 296-4322-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOP 532.00/2,000 
SN74ACTIDBR 296-4296-2-ND Triple 3-Input AND Gate. 14-SSOP 280.00/2,000 SN74AC373PWR 296-4323-1-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.....20-TSSOP 80 60 45 
SN74AC11D 296-4297-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 14-S0IC 50 40 30 SN74AC373PWR 296-4323-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74AC11DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 14-S0IC 50 40 30 SN74AC374DBR 296-4324-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 80.6045 
SN74AC11DR 296-4297-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate. .14-SOIC 337.50/2,500 SN74AC374DBR 296-4324-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74AC11IPWREP | 296-22249-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 4-TSSOP 88 66.50. SN74AC374DWR 296-1060-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 80.6045 
SN74ACTIIPWREP | 296-22249-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 4-TSSOP 586.00/2,000 SN74AC374DWR 296-1060-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74AC11PWR 296-4298-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 4-TSSOP 50 40 30 SN74AC374PWR 296-4325-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 80S 60S 5 
SN74AC11PWR 296-4298-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP 280.00/2,000 SN74AC374PWR 296-4325-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74AC14DBR 296-4299-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SSOP 433426 SN74AC533DBR 296-4326-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74AC14DBR 296-4299-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SSOP 238.00/2,000 SN74AC533DBR 296-4326-2-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1064.00/2,000 
SN74AC14D 296-4300-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-SOIC 50 AL 28 SN74AC533DW 296-4327-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 20-SOIC 1.20 1.00 .80 
SN74AC14DR 296-4300-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SOIC 504128 SN74AC533PWR 296-4328-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74AC14DR 296-4300-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-SOIC 327.50/2,500 SN74AC533PWR 296-4328-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74AC14N 296-4301-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-Dip 554433 SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 68 =.51_— 39 
SN74AC14PWR 296-4302-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-TSSOP AT 38.26 SN74AC534DBR 296-4329-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 452.00/2,000 
SN74AC14PWR 296-4302-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 4-TSSOP 260.00/2,000 SN74AC534DW 296-4330-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 68 51 39 
SN74AC32D 296-1059-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 478826 SN74AC534N 296-4331-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 68 51 39 
SN74AC32DR 296-1059-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 478826 SN74AC534PWR 296-4332-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 60. S458 
SN74AC32DR 296-1059-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74AC534PWR 296-4332-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AC32DBR 296-4317-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP_ 4586. SN74AC563DBR 296-4333-1-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1.20 1.00 _.80 
SN74AC32DBR 296-4317-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AC563DBR 296-4333-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SSOP 1064.00/2,000 
SN74AC32MDREP 296-22252-1-ND | Quad 2-Input OR Gate -14-S0IG 1.25 1.00.75 SN74AC563DW 296-4334-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 1.20 1.00  .80 
SN74AC32MDREP 296-22252-2-ND | Quad 2-Input OR Gate .14-S0IC 1600.00/2,500 SN74AC563PWR 296-4335-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74AC32N 296-4318-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 504030 SN74AC563PWR 296-4335-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 1064.00/2,000 
on oe aie enn OF Ga 4-TSSOP 4 oie SN74AC564DW 296-4336-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 1.41 1.18 94 
4919-2 luad 2-Input ate. 52.00/2, SN74AC573DBR 296-4337-1-ND_ |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 80 60 45 
SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 532.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-S0IG 50. 4030 SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 80 60 .45 
SN74AC74DR 296-1063-1-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AC573DWR 296-1061-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 80 60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset... A738 26 SN74AC573DWR 296-1061-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74AC74DR 296-1063-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AC573PWR 296-4338-1-ND |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.....20-TSSOP. 80. 60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-SOIC 305.00/2,500 SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74AC74DBR 296-4341-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AC574DBR 296-4339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 80 60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset... 50 40.30 SN74AC574DBR 296-4339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74AC74DBR 296-4341-2-ND Dual [oslive Edge: Inggared D-Type ae SN74AC574DW 296-1062-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC «80-605 
lp-Flop with Glear and' Preset... 200/2,000 SN74AC574DWA 296-1062-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-5016. .80.60-45 
SN74AC74MDREP =| 296-18123-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AC574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 532.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset... 140 142 84 SN74AC574PWR 296-4340-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo (20-TSSOP 80S «60.5 
SN74AC74MDREP | 296-18123-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AC574PWR 296-4340-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 532.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset... 1792.50/2,500 7 
SN74AC74N 296-4342-5-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type ACT Family 
Flip-Flop with Clear and Preset..........:.--- 14-Dip 504030 74ACT11000DR 296-14295-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 16-SOIC 148 118 89 
SN74ACTANSR 296-13129-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 74ACT11000DR 296-14295-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 16-SOIC 1887.50/2,500 
Flip-Flop with Clear and Preset... 50 40 30 74ACT11004DW 296-4177-5-ND | Hex Inverter... 20-SOIC 1.48 118 89 
SN74AC74NSR 296-13129-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 74ACT11008D 296-4178-5-ND | Quad 2-Input AND Gat 16-SOIC 148 118 89 
Flip-Flop with Clear and Preset... 280.00/2,000 74ACT11008N 296-4179-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate .. 16-Dip 148 1.18 89 
SN74AC74PWR 296-1064-1-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 74ACT11030DR 296-4180-1-ND |8-Input NAND Gate. 148 118 89 
Flip-Flop with Clear and Preset... 50 40.30 74ACT11030DR 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gat 1887.50/2,500 
SN74AC74PWR 296-1064-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 48S e289 
Flip-Flop with Clear and Preset 4-TSS0P 280.00/2,000 74ACT11032DBR 296-4181-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 1534.00/2,000 
SN74AC86D 296-4343-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-5016 50 40 .30 74ACT11032DR 296-4182-1-ND _| Quad 2-Input Positive OR Gate 1481.18 89 
SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 50 40 30 74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 1887.50/2,500 
SN74AC86DBR 296-4344-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 280.00/2,000 74ACT11032N 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 148 118 89 
SN74AC86N 296-4345-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 504080 74ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
SN74AC86PWR 296-4346-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 50 40 30 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-SSOP 148 1.18 89 
SN74AC86PWR 296-4346-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 280.00/2,000 74ACT11074DBR 296-4184-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
SN74AC240DBR 296-4303-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-SSOP 64.486 Flip-Flop with Clear and Preset............- 14-SSOP 1534.00/2,000 
SN74AC240DBR 296-4303-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 426.00/2,000 74ACT11074NSR 296-13059-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
SN74AC240DW 296-4304-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 64 4836 Flip-Flop with Clear and Preset................. 14-SOP 148 118 89 
SN74AC240DWR 296-14686-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 64 48 36 74ACT11074NSR 296-13059-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
SN74AC240DWR 296-14686-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 426.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset. 1534.00/2,000 
SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 32 54 OAM 74ACT11139D 296-4185-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demux. 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 
SN74AC240PWR 296-4306-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux. 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 426.00/2,000 74ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux .16-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42° «32 74ACT11240DW 296-4187-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241DBR 296-4307-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 74ACT11240NT 296-4188-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 236 1.89 147 
SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 «32 74ACT11244DBR 296-4189-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241DWR 296-1056-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 56 A232 74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2678.00/2,000 
SN74AC241DWR 296-1056-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 372.00/2,000 74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 236 1.89 1.47 
SN74AC241N 296-4308-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 «32 74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 236 1.89 1.47 
SN74AC241PWR 296-4309-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive ‘56 42 «32 74ACT11244DWR 296-1001-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2678.00/2,000 
SN74AC241PWR 296-4309-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 74ACT11244NT 296-4190-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC244DBR 296-4310-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 80.60 45 74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver -24-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74AC244DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 532.00/2,000 74ACT11244PWR 296-1002-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .24-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74AC244DWR 296-1057-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: .20-SOIC 55 44° 33 74ACT11245DBR 296-4191-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 24-SSOP 2.36 «1.89 1.47 
SN74AC244DWR 296-1057-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive .20-SOIC 308.00/2,000 74ACT11245DBR 296-4191-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 2678.00/2,000 
SN74AC244MDWREP | 296-22250-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive .20-SOIC 2.52 2.02 1.57 74ACT11245DW 296-4192-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 236 1.89 1.47 
SN74AC244MDWREP | 296-22250-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... .20-SOIC 2856.00/2,000 74ACT11245NT 296-4193-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 236 189 1.47 
SN74AC244MNSREP — | 296-22251-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 252 2.02 1.57 74ACT11245PWR 296-1003-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. .24-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74AC244MNSREP | 296-22251-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 2856.00/2,000 74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .24-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74AC244N 296-4311-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AC244NSR 296-4312-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive ‘80 60 45 74ACT11257DBR 296-4194-2-ND_| Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SSOP 2210.00/2,000 
SN74AC244NSR 296-4312-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 532.00/2,000 74ACT11257DW 296-4195-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SOIC 2.13 «1.70 1.28 
SN74AC244PWR 296-4313-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 80 60 45 74ACT11257DWR 296-4195-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SOIC 2.13 1.70 1.28 
SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.00/2,000 74ACT11257DWR 296-4195-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SOIC 2210.00/2,000 
SN74AC245DBR 296-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 74ACT11286D 296-4196-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
SN74AC245DBR 296-4314-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 74ACT11286DR 296-4196-1-ND_ | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIG 2.27 1.82 1.42 
SN74AC245DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv -80 60.45 74ACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 3182.50/2,500 
SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-SOIC 80 60 45 74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....24-SSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-SOIC 532.00/2,000 74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....24-SSOP 2678.00/2,000 
SN74AC245IDWREP =| 296-19500-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-SOIC 1.35 113 .90 74ACT11373DW 296-4198-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 24-SOIC 236 1.89 1.47 
SN74AC245IDWREP | 296-19500-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-SOIC 1198.00/2,000 74ACT11374DW. 296-4199-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 24-SOIC 2.36 1.89 1.47 
SN74AC245N 296-4315-5-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-Dip_ 80,6045 74ACT11543DWR 296-4200-1-ND Tri-State Octal Latched Transceiver 28-SOIC 518 414 3.22 
SN74AC245PWR 296-4316-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv O-TSSOP. 80 60 45 74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver 28-SOIC 2933.00/1,000 
SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 0-TSSOP §32.00/2,000 74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-State Octal Register Bus Transceiver....28-SOIC 8.36 6.69 5.65 
SN74AC373DBR 296-4320-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 80 60 45 74ACT11652DWR 296-4201-2-ND_| Tri-State Octal Register Bus Transceiver... 28-SOIC 5225.00/1,000 
SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SSOP 532.00/2,000 74ACT16240DLR 296-14454-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver...... ..48-SSOP_ 1.33 1.06.80 
SN74AC373DWR 296-4321-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch .. 20-SOIC -80 60.45 (Continued) 
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74ACT16240DLR 296-14454-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 689.00/1,000 CD74ACT245M 296-4271-5-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr... 80 60 45 
74ACT16244DGGR 296-1004-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 1.22 1.02 82 CD74ACT245M96 296-14497-1-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr... 80 60 45 
74ACT16244DGGR —‘|296-1004-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver 4082.00/2,000 CD74ACT245M96 296-14497-2-ND |TTri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr. 532.00/2,000 
74ACT16244DL 296-1005-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 133 106 80 CD74ACT253M 296-23204-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux 80 60 45 
74ACT16244DLR 296-1005-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 1.22 102 82 CD74ACT273E 296-4272-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 80.60 45 
74ACT16244DLR 296-1005-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 547.00/1,000 CD74ACT273M 296-4273-5-ND_ [Octal D-Type Flip-Flop with Rese 80 60 45 
74ACT16245DGGR —_|296-4203-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver f20)) 1102) 082 CD74ACT273M96 296-14498-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 70 53 40 
74ACT16245DGGR —_|296-4203-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1082.00/2,000 CD74ACT273M96 296-14498-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 468.00/2,000 
74ACT16245DLR 296-1006-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver 1.22 1.02 82 CD74ACT273SM96 —-| 296-4274-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 80 60 45 
74ACT16245DLR 296-1006-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver 541.00/1,000 CD74ACT273SM96 _| 296-4274-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 532.00/2,000 
74ACT16373DL 296-1007-5-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 133 1.06 80 CD74ACT280M96 296-12768-1-ND |9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker..14-SOIC_ 92 69 52 
74ACT16373DLR 296-1007-1-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 1.33 1.06 80 CD74ACT280M96 296-12768-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker .. 14-SOIC 747.50/2,500 
74ACT16373DLR 296-1007-2-ND Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch ... 48-SSOP 689.00/1,000 CD74ACT283E 296-4275-5-ND |4-Bit Binary Adder with Fast-Car 16-Dip 96 72 54 
74ACT16374DL 296-1008-5-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 48-SSOP 1.33 1.06 .80 CD74ACT297M 296-4276-5-ND | Digital Phase-Locked Loop..... 16-SOIC 2.00 1.60 1.20 
74ACT16374DLR 296-1008-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.33 1.06.80 CD74ACT299M 296-4277-5-ND_|8-In Universal Shift/Storage Register. 90.75 60 
74ACT16374DLR 296-1008-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 689.00/1,000 CD74ACT374E 296-4279-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
74ACT16543DL 296-1009-5-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.53 1.22 .92 CD74ACT374M96 296-14500-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
74ACT16543DLR 296-1009-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-SSOP 153 1.22 92 CD74ACT374M96 296-14500-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 532.00/2,000 
74ACT16543DLR 296-1009-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 793.00/1,000 CD74ACT541E 296-1382-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver 73 55 (41 
74ACT16623DLR 296-4204-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 5.45 4.36 3.39 CD74ACT541M 296-4280-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver 80 60 45 
74ACT16623DLR 296-4204-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-SSOP 3086.00/1,000 CD74ACT541M96 296-14501-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 170 Smee) 
74ACT16646DL 296-4205-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 CD74ACT541M96 296-14501-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 468.00/2,000 
74ACT16646DLR 296-4205-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 CD74ACT573M 296-4282-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 80 60 .45 
74ACT16646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1658.00/1,000 CD74ACT573M96 296-14502-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 73 55 At 
74ACT16651DL 296-4206-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register, 56-SSOP_ 8.36 6.69 5.65 CD74ACT573M96 296-14502-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch ... 484.00/2,000 
74ACT16657DL 296-4207-5-ND Tri-State 16-Bit Transceiver... 56-SSOP 8.98 8.09 7.17 CD74ACT623M96 296-4283-1-ND_|Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcv 200 1.60 1.20 
ee at dae ee ee Hs a aeue aH a oe CD74ACT623M96 296-4283-2-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcv 2080.00/2,000 
74ACTI6823DLR ‘| 296-14457-2-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP __4000.00/1,000 BnOAETOan PEPE Ot cent ee ar ve Ie 
74ACT16825DL 296-4209-5-ND_| Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 56-SSOP 6.40 5.12 4.32 SN74ACTOODBR 296-4347-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate “5 36S? 
74ACT16825DLR 296-4209-1-ND_ |Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 56-SSOP 640 5.12 4.32 “4347-2. x 
74ACT16825DLR 296-4209-2-ND Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 56-SSOP 4000.00/1,000 SA Peet uae eleait ve ate 47 Se 
74ACT16841DL 296-4210-5-ND | Tri-State 20-Bit D-Type Latch..... 56-SSOP 640 5.12 4.32 SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 305.00/2,500 
74ACT16863DL 296-4212-5-ND Tri-State 18-Bit Bus Transceiver 56-SSOP 640 5.12 4.32 SN74ACTOON 296-4348-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate iy iy 
74ACT16952DLR 296-4213-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 7.46 5.97 5.04 SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate : ‘5 3627 
74ACT16952DLR 296-4213-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 4663.00/7,000 Ser cwa 5 = 
CD74ACTOOM 296-4250-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate M4800 56 42° 32 SNe Bere eee cua" 2-Input NAND Gata A ee 
CD74ACTOOM96 296-14485-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IG 56 4282 : : : : 
SN74ACTO4DR 296-1065-1-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 473826 
CD74ACTOOM96 296-14485-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC 455.00/2,500 SN74ACTO4DR 596-1065-2.ND_ |Hex Inverter 14.801¢ 305.00/2,500 
CD74ACTO2M 296-4251-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 14-SOIC 56 4232 : mee 
SN74ACTO4DBR 296-4350-1-ND_|Hex Inverter. A536 27 
CD74ACTO2M96 296-14486-1-ND [Quad 2-Input NOR Gate. “FS0IC 56. 42 32 SNT4AGTOADER PoGeia en OINDI Hox Inverter PS aGuIZIONG 
CD74ACTO2M96 296-14486-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. .14-SOIC 455.00/2,50 SN74ACTOSIDREP Pe DORENNOM Hex inverter, ao me te 
mien atey Bare oeeauag ex Inverter ee oe ee SN74ACTO4IDREP | 296-22254-2-ND | Hex Inverter. “ 617.50/2,500 
CD74ACTO4M 296-1983-5-ND | Hex Inverter 14-S0IG 56 «4282 SN74ACTOAN aeaeany (A . AU) 
CD74ACTO4M96 296-1983-1-ND_ | Hex Inverter “14-S0IC 56 4232 lex Inverter . ai) ga 
SN74ACTO4PW. 296-4352-5-ND_|Hex Inverter. ; 45 3627 
CD74ACTOSE 296-12763-5-ND | Hex Inverter with Open-Dra 14-Dip 60 45° 334 SN74ACTOAPWR 296-4352-1-ND Hex TaTSS0P q 38 26 
CD74ACTOSM 296-4252-5-ND [Hex Inverter with Open-Drain “14-S0I0 56 4232 aN -4352-1- ex Inverter . 14 ctl 8 : 
CD74ACTOSM96 296-14488-1-ND |Hex Inverter with Open-Dra “14S0IC 56 42 32 74ACTO4PWR 296-4352-2-ND Hex Inverter... -14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74ACTOSM96 296-14488-2-ND |Hex Inverter with Open-Drain 14-SOIC 455.00/2,500 SN74ACTO8D 296-1066-5-ND /Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-S0IG 4503627 
4969.6, 2 ‘ * Ae ore SN74ACTO8DR 296-1066-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIG 453627 
oe ZOD Sze soSTID Quad 2-Input AND Gate 14-8016 BRR SO SIS SN74ACTO8DR 296-1066-2-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 305.00/2,500 
74ACTOBM96 296-14489-1-ND |Quad 2-Input AND Gate . 145010 56 42 32 ee 
CD74ACTO8M96 296-14489-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . “44-SOIC 455.00/2,500 SN74ACTO8DBR Boog ogi vom) Cuad 2-Input Positive AND Gate. ee Cee 
CD74ACTI4E 296-12765-5-ND |Hex Schmitt Trigger Inve 14-Dip 60453 SN74ACTOSDBR 296-4353-2-ND_ | Quad 2-Input Positive AND Gate. 252.00/2,000 
CO74ACTI4M 296-1380-5-ND _ |Hex Schmitt Trigger Inverte “Yasoic 56 4232 SN74ACTOSIDREP 296-19501-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 80 60 45 
CD74ACTI4M96 296-14492-1-ND |Hex Schmitt Trigger Inverte “4asoic 584735 SN74ACTOSIDREP 296-19501-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 650.00/2,500 
CD74ACTI4M96 296-14492-2-ND |Hex Schmitt Trigger Invertel ~T4-S0IC 392.50/2,500 SN74ACTO8N 296-4354-5-ND_[Quad 2-Input Positive AND Gate. 5040.30 
CD74ACT20E 296-4266-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 14-Dip 60 45° 34 SN74ACTO8NSR 296-13130-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 45 sla fall 
CD74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate “asole 4564232 SN74ACTO8NSR 296-13130-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 252.00/2,000 
CD74ACT32M 296-4278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate -14-SOIC 56 42 32 SN74ACTO8PWR 296-4355-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 47 38.26 
CD74ACT32M96 296-14499-1-ND | Quad 2-Input OR Gate -14-SOIC 56 42 32 SN74ACTOSPWR 296-4355-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74ACT32I96 296-14499-2-ND |uad 2-Input OR Gate 14-8010 755.00/2,500 SN74ACT10DR 296-4360-1-ND_|Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 45 3627 
CD74ACT74M 296-4285-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset........14-SOIC 56 42 32 SN74ACT10DR 296-4360-2-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
CD74ACT74M96 296-14503-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset.........14-SOIC 58 47 35 SN74ACT10DBR 296-4358-1-ND_ Triple 3-Input NAND Gate 14-SS0P 4586 
CD74ACT74M96 296-14503-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop wtih Set/Reset......... 14-SOIC 392.50/2,500 SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74ACT86E 296-4286-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 60.4584 SN74ACT1OPWR 296-4361-1-ND Triple 3-Input NAND Gate -14-TSSOP 453627 
CD74ACTS6MDREP _|296-22099-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate T4S0IC 240 168 1.26 SN74ACT1OPWR 296-4361-2-ND_|Triple 3-Input NAND Gate -14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74ACT86MDREP —_|296-22099-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 2687.50/2,500 SN74ACT11D 296-1455-5-ND Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 5040.30 
CD74ACT109M 296-4254-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set/Reset.. 16-SOIG 72 «54 SN74ACT11DBR 296-4362-1-ND [Triple 3-Input AND Gat 14-Ssop 504030 
CD74ACT112M96 296-12764-1-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset....16-SOIC 60 45 34 SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND Triple 3-Input AND Gat 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACT112M96 296-12764-2-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset .... 16-SOIC 487.50/2,500 SN74ACT11N 296-4363-5-ND [Triple 3-Input AND Gat 14-Dip 55488 
CD74ACT138E 296-14490-5-ND [3-8 Line Decoder/Demux 6-Dip 68 51 39 SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND_| Triple 3-Input AND Gat 14TSSOP 50 __—40_—30 
CD74ACT138M 296-4255-5-ND |3-8 Line Decoder/Demux “16-SOIC 60 45 34 SN74ACTI1PWR 296-4364-2-ND | Triple 3-Input AND Gate... -14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74ACT138M96 296-14491-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux .16-SOIC 86.5743 83 SN74ACT14D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte! 14-SOIC 50418 
CD74ACT138M96 296-14491-2-ND |3-8 Line Decoder/Demux .16-SOIC 465.00/2,500 SN74ACT14DR 296-1068-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 504128 
CD74ACT139E 296-4256-5-ND_|Dual 2-4 Line Decoder/Demu 16-Dip 168) Si) 289) SN74ACT14DR 296-1068-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte! 14-SOIC 327.50/2,500 
CD74ACT139M 296-4257-5-ND [Dual 2-4 Line Decoder/Demu 16S0IC 60 45 34 SN74ACT14DBR 296-4367-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP_ 43384 
CD74ACT151M96 296-12766-1-ND |8-1 Data Selectors/Multiplexe - 16-SOIC 80 60 45 SN74ACT14DBR 296-4367-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte! 14-SSOP 238.00/2,000 
CD74ACT151M96 296-12766-2-ND |8-1 Data Selectors/Multiplexe! .16-SOIC 650.00/2,500 SN74ACT14N 296-4368-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-Dip 50-4030 
CD74ACT153E 296-4258-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 80 60 45 SN74ACT14PWR 296-4369-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: .14-TSSOP AT 38 (26 
CD74ACT153M 296-4259-5-ND_| Dual 4-Input Multiplexer 72 54M SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND _|Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74ACTI53NSR 296-18400-1-ND |Dual 4-Input Multiplexer TO Bl Zl SN74ACT32D 296-1074-5-ND _|Quad 2-Input OR Gate. 14-S0IC 4538627 
CD74ACT153NSR 296-18400-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer 478.00/2,000 SN74ACT32DR 296-1074-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 47 38826 
CD74ACT157E 296-4260-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe 75 68 50 SN74ACT32DR 296-1074-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 305.00/2,500 
CD74ACT157M 296-4261-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe 75 68 50 SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SSOP 45367 
CD74ACT157PWR 296-15079-1-ND | Quad 2-Input Multiplexe 72 54 1 SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74ACTI57PWR 296-15079-2-ND | Quad 2-Input Multiplexe 478.00/2,000 SN74ACT32N 296-4388-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 14-Dip_ 50408 
CD74ACT158M96 296-4262-1-ND | Quad 2-Input Multiplexe 92 69 52 SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. “T4TSSOP 47 ~—~Ci«SC«i 
CD74ACT158M96 296-4262-2-ND | Quad 2-Input Multiplexe 747.50/2,500 SN74ACT32PWR 296-4389-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74ACT161M 296-4263-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-SOIC 64 48 36 SN74ACT74D 296-1079-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT163M 296-4264-5-ND |4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-SOIC 64 AB 36 Flip-Flop with Clear and Preset................ 14-SOIC 50 40.30 
CD74ACT164E 296-4265-5-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register......14-Dip 72 54 41 SN74ACT74DR 296-1079-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT164M 296-1381-5-ND_|8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIC 72 54.1 Flip-Flop with Clear and Preset............ 14-SOIC 473826 
CD74ACT164M96 296-14493-1-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 72 54° At SN74ACT74DR 296-1079-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT164M96 296-14493-2-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 585.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset 305.00/2,500 
CD74ACT174M96 296-14494-1-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-SOIGC 75 6350 SN74ACT74DBR 296-4443-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Typ 
CD74ACT174M196 296-14494-2-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Reset -16-S0IC 812.50/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset 50 40.30 
CD74ACT240M96 296-12767-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive .20-S0IG 9269S SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT240M96 296-12767-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive .20-SOIC 612.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset............ 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACT241M96 296-4268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive .20-S0IC 806045 SN74ACT74MDREP | 296-20684-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT241M96 296-4268-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive -20-SOIC 532.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset... 14-SOIC 1.40 112 84 
CD74ACT244E 296-4269-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-Dip 92 69 52 SN74ACT74MDREP —_| 296-20684-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT244M 296-4270-5-ND_ Tri-State Octal Buffer/Line Drive .20-S0IG 92,69 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-SOIC 1792.50/2,500 
CD74ACT244M96 296-14495-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive .20-S0IC 70 «5340 SN74ACT74N 296-4444-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT244M96 296-14495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. .20-SOIC 468.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset.......seee 14-Dip_—-50_40._——30 
CD74ACT245E 296-14496-5-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Tra ..20-Dip 80.60.45 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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EXAS Digi@Reel” DIGITAL LOGIC (Continued) 


INSTRUMENTS 
Talks Digi-Key Price Each el Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ACT74NSR 296-13131-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1073DWR 296-14693-1-ND | 16-Bit Bus Termination Arra\ 259 2.07 1.61 
Flip-Flop with Clear and Preset... 50 40.30 SN74ACT1073DWR 296-14693-2-ND | 16-Bit Bus Termination Arra\ 2932.00/2,000 
SN74ACT74NSR 296-13131-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DBR  |296-4365-1-ND Tri-State 7-Bit Bus Interface. 84 7056 
Flip-Flop with Clear and Preset... 280.00/2,000 SN74ACT1284DBR — |296-4365-2-ND Tri-State 7-Bit Bus Interface. 744.00/2,000 
SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DW 296-1067-5-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface. 84 p70 06: 
Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-TSSOP_ 50 40__—=30 SN74ACT1284DWR —-|296-1067-1-ND |Tri-State 7-Bit Bus Interface. (SAmerClpemo6 
SN74ACT74PWR 296-4446-2-ND [Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DWR — |296-1067-2-ND Tri-State 7-Bit Bus Interface. 744,00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset............ 14-TSSOP 238.00/2,000 SN74ACT1284PWR | 296-4366-1-ND Tri-State 7-Bit Bus Interface. .20-TSSOP 84.7056 
SN74ACT86D 296-1463-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 414-S0I0 50 40 30 SN74ACT1284PWR —_|296-4366-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface .20-TSSOP 744.00/2,000 
SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 50 40 30 SN74ACT8990FN 296-4505-5-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master.......44-PLCC 27.00 25.20 23.40 
SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 280.00/2,000 SN74ACT8990FNR [296-4505-1-ND |16-Bit Test-Bus Controller Tap Master......44-PLCC 27.00 25.20 23.40 
SN74ACT86DR 296-9757-1-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate _14-S0IC 50 40 30 SN74ACT8990FNR 296-4505-2-ND 16-Bit Test-Bus Controller Tap Maste! 44-PLCC 11250.00/500 
SN74ACT86DR 296-9757-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 337.50/2,500 SN74ACT8997DW 296-4506-5-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC 8.33 7.50 6.65 
SN74ACT86N 296-4503-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 ~©.30 SN74ACT8997DWR 296-15977-1-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC 833 7.50 6.65 
SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4TssoP 5040S 30 SN74ACT8997DWR__|296-15977-2-ND |Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC 6175.00/1,000 
SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 280.00/2,000 SN74ACT162450DLREP |296-18124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 358 287 2.23 
“4377-41 7 i : SN74ACT162450DLREP |296-18124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 2027.00/1,000 
SACO Ree eae vr Ste Octal Butor Driver. pe tammy SN74ACT16373QDLREP |296-20726-1-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 3.58 2.87 2.23 
SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 20-SSOP 372.00/2,000 f 4 
ATRL i ‘ SN74ACT16373QDLREP |296-20726-2-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch ... 48-SSOP 2027.00/1,000 
SN74ACT240DWR 296-4378-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-S0IG 56 A282 , : 
oh ; SN74ACT16374QDLREP |296-22255-1-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 3.58 287 2.23 
SN74ACT240DWR 296-4378-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 372.00/2,000 SN4ACTIES74QDL REP [BaRlaaSeeENIT 1ei-St 46-Bit DTeoe 7 Ree an scar mie Gove 
SN74ACT240N 296-4379-5-ND_|Tri-State Octal Buffer/Drive 20-Dip 56 .42_—«.32 zt ed tl TO De Ly Pe Transparent PAG. UAL 
SN74ACT240PWR _|296-4380-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-TSSOP 5642S AHC Family 
SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive (0-TSSOP 372.00/2,000 SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND Quad 2-Input Positive NAND Gat oo. 2 2 
SN74ACT241DBR 296-4381-1-ND Tri-State Octal Butfer/Drive 20-SSOP 564232 SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 216.00/2,000 
SN74ACT241DBR 296-4381-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 20-SSOP 372.00/2,000 SN74AHCOODGVR 296-4508-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-TVSOP 42,352 
SN74ACT241DW 296-4382-5-ND_|Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-S0IC 56 4282 SN74AHCOODGVR 296-4508-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat .14-TVSOP 234.00/2,000 
SN74ACTOAIN 96-4383-5-ND ITri-State Octal Buffer/Drive 20-Dip 56.4232 SN74AHCOODR 296-4509-1-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-SOIC 3932.22 
SN74ACT241PWR 296-4384-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 0-TSSOP 564282 SN74AHCOODR 296-4509-2-ND_ | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74ACT241PWR 296-4384-2-ND Tri-State Octal Butfer/Drive (0-TSSOP 372.00/2,000 SN74AHCOOMDREP —_|296-22259-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-SOIC 117 98 78 
SN74ACT244DBR 296-1069-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SSOP 55 A483 SN74AHCOOMDREP | 296-22259-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74ACT244DBR 296-1069-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 308.00/2,000 SN74AHCOOMPWREP |296-22260-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP 1.17 98 78 
SN74ACT244DW 996-1070-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive “30-8010 BBA SN74AHCOOMPWREP |296-22260-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74ACT244DWR 296-1070-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 55 443 SN74AHCOON 296-4510-5-ND_ | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-Dip 50 4030 
SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-SOIC 308.00/2,000 SN74AHCOONSR 296-13132-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-S0P 42 35 24 
SN74ACT244IDWREP |296-19502-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel .20-SOIG 1.35 143 90 SN74AHCOONSR 296-13132-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat . 14-SOP 234.00/2,000 
SN74ACT2441DWREP _|296-19502-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel .20-S0IC 1198.00/2,000 SE CooE NE Era peoe a Sua 2 input raestla ae cal : pee 39 Fe inp ae 
SN74ACT244MDWREP |296-22256-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-S0IC 252 2.02 157 aleve Man ee NDUL Deve a alia aoe 
SN74ACT244MDWREP |296-22256-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver “20-SOIC 2856.00/2,000 SN74AHCOOGPWRO1 /296=17742-1-ND) Quad 2-Input Positive NAND Gats....... 14-TSSOP | 160) A534 
SN74ACTO44MINSREP |296-22257-1-ND (Tri-State Octal Butfer/Drive 252 202 1.57 SN74AHCOOQPWRQ1 |296-17742-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74ACT244MINSREP |296-22257-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 2856.00/2,000 Se te ePaper puad input ete et Be 14-QFN aS2 NeRaaA at 
SN74ACT244N 296-4385-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 80.60.45 SNZAALICOSD Paeu eT HCRAM Gucd cnout NOR Gate. a ae aD 
SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 SN74AHCOODR Poe S TEEN Quad 2-1 P THOR Gate. oS 
SN74ACT244PWR ——-|296-1071-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 278.00/2,000 SN74AHCOODR BSS PTO Gucd 2-Inout NOR Gat ERT) 
SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SSOP 80S 6045 pe tal by Pyke 
; : SN74AHCO2DBR 296-4512-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 42 352A 
SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiv §32.00/2,000 SN74AHCO2DBR 996-4512-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat 234.00/2,000 
SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 48 Bw 2a SN74AHCO2DGVR 996-4513-1-ND Quad 2-Input NOR Gat 42 35° «24 
SN74ACT245DWR =——|296-1072-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive A837? 28 SN74AHCO2DGVR _|296-4513-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat “14-1VSOP 234,00/2,000 
SN74ACT245DWR 296-1072-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 322.00/2,000 a ay i 3 
: H SN74AHCO2MPWREP  |296-22261-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-TSSOP 117 98 78 
SN74ACT245N 296-1460-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceivi 80 60 45 i oy a _ 
: ! SN74AHCO2MPWREP |296-22261-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 48 Bor eo) SN74AHCO2N 296-4514-5-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-Dip 50 40 30 
SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 322.00/2,000 SN74AHCO2PWR 296-4515-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat “SaTSsoP 0 39.—=t«i«siD 
SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 60 45 SN74AHCO2PWR 296-4515-2-ND |Quad 2-Input NOR Gate. ~14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 532.00/2,000 SN74AHCO2RGYR 296-13894-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. 14-QFN Ge SB 
SN74ACT373DW 296-4421-5-ND_/Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 6045 SN74AHCO2RGYR 296-13894-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4-QFN 154.00/1,000 
SN74ACT373MDWREP |296-22258-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 2.52 2.02 1.57 SN74AHCO4D 296-4516-5-ND | Hex Inverter . 14-SOIC 39 32 «(29 
SN74ACT373MDWREP_|296-22258-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch .. 20-SOIC 2856.00/2,000 SN74AHCO4DR 296-4516-1-ND | Hex Inverter . 14-SOIC 39 530020) 
SN74ACT373N 296-4422-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch......20-Dip 80 60 45 SN74AHCO4DR 296-4516-2-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74ACT373PWR 296-1075-1-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch '0-TSSOP -80 60 45 SN74AHCO4DBR 996-4517-1-ND | Hex Inverter. 44-SSOP 46 ay 
SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 0-TSSOP 532.00/2,000 SN74AHCO4DBR 296-4517-2-ND |Hex Inverter . 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 80 = 6045 SN74AHCO4DGVR 296-4518-1-ND | Hex Inverter. 14-TVSOP 504128 
SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 532.00/2,000 SN74AHCO4DGVR 296-4518-2-ND_|Hex Inverter. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74ACT374DW 296-1077-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IC 80.6045 SN74AHCO4MDREP  |296-22262-1-ND [Hex Inverter. 14-S0IC 1.17 98 «78 
SN74ACT374DWR 296-1077-1-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IC 80.6045 SN74AHCO4MDREP —|296-22262-2-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74ACT374DWR 296-1077-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 532.00/2,000 SN74AHCO4MPWREP |296-21247-1-ND | Hex Inverter. 14-TSSOP 117 98 78 
SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 80.6045 SN74AHCO4MPWREP |296-21247-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74ACT374PWR 296-4423-2-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74AHCO4N 296-4519-5-ND_| Hex Inverter. 14-Dip 50.40.30 
SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 68 51 39 SN74AHCO4PWR 296-1081-1-ND [Hex Inverter. “41SSOP39~=SCiwSCiD 
SN74ACT533DBR 296-4424-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 452.00/2,000 SN74AHCO4PWR 296-1081-2-ND_ | Hex Inverter. .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74ACT533DW 296-4425-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 68 51.39 SN74AHCO4QDRQ1 296-18532-1-ND | Hex Inverter . 14-SOIC AL #8) 25 
SN74ACT533N 296-4426-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 68 51 39 SN74AHCO4QDRQ1 296-18532-2-ND |Hex Inverter. 14-SOIC 277.50/2,500 
SN74ACT533PWR 296-4427-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 68 51 39 SN74AHCO4RGYR 296-13895-1-ND | Hex Inverter. 4-QFN 554438 
SN74ACT533PWR 296-4427-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 452.00/2,000 SN74AHCO4RGYR 296-13895-2-ND |Hex Inverter..... 14-QFN 154.00/1,000 
SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 SN74AHCOSD 296-1997-5-ND Hex Inverter with OD Outpu 14-S0IC 4687 26 
SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 452.00/2,000 SN74AHCOSDT 296-1997-1-ND | Hex Inverter with OD Outpu 14-SOIC 468726 
SN74ACTS34DW 296-4429-5-ND  |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 SN74AHCO5DR 296-1997-2-ND_|Hex Inverter with OD Outpu 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74ACT534DWR _|296-4429-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51.39 SN74AHCOSN 296-1464-5-ND_|Hex Inverter with OD Outpu 14-Dip_ -50_—-40_—_—30 
SN74ACTS34DWR _|296-4429-2-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 452.00/2,000 SNTAAHCOSEWR Betacam tex Invertar with OD Output er eco 
SN74ACT534PWR 296-4430-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 aa Bc IVereE Wit 2 JUIpU oe sau | 
Dee ga i a sek SN74AHCO8D 296-4523-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIG 39 «8228 
SN74ACT534PWR 296-4430-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 452.00/2,000 SN74AHICDBDAR pceete a RID Qucd 2-Inout Posttive AND Get Weed i oe 
SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 68 51 39 SNTAALICOADER papeieo ttn Gin 4 Sinn pectin: AND Gate 14.880P (eee oretTo 
SN74ACT563DBR 296-4431-2-ND__|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 452.00/2,000 SNTAAACORDGVE a eae aa q Sat sean AND ae Ta a 
SN74ACTS63DW 296-4432-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 685139 eins arid Aad are aye : d : 
} ! SN74AHCO8DGVR 296-4522-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74ACT564DBR 296-4433-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 Se eH : 
: : SN74AHCO8DR 296-4523-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-S0I0 3982 
SN74ACTS64DBR 296-4433-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 452.00/2,000 SN74AHCO8DR 296-4523-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74ACTS64DW 296-4434-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 5139 SN74AHCOSMDREP _|296-22263-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 1.17 98 | 78 
SN74ACTSG4PWR __[206sA435z1-NDIE [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 685138 SN74AHCO8MDREP  |296-22263-0-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. T4-SOIC 7267.50/2,500 
SN74ACTS64PWR 296-4435-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 452.00/2,000 SN74AHCO8MPWREP  |296-22264-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. “V4-TSSOP 147 98 | 78 
SN74ACTS73DBR 296-4436-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 605 SN74AHCO8MPWREP |296-22264-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74ACT573DBR 296-4436-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. §32.00/2,000 SN74AHCO8N 296-4524-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-Dip 50 40 ©.30 
SN74ACT573DW 296-4437-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 60 «45 SN74AHCO8NSR 296-13133-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-SOP 468726 
SN74ACTS73N 296-4438-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch. 80 60-45 SN74AHCOBNSR 296-13133-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. ~14-S0P 252.00/2,000 
SN74ACT573PWR 296-4439-1-ND |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch... 80 6045 SN74AHCO8PWR 296-1082-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-TSSOP 8932 
SN74ACT573PWR 296-4439-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 532.00/2,000 SN74AHCO8PWR 296-1082-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74ACTS74DBR 296-4440-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 80 60 45 SN74AHCO8QDRQ1 296-18533-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 60 45 34 
SN74ACT574DBR 296-4440-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 532.00/2,000 SN74AHCO8QDRQ1 296-18533-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74ACT574DW 296-4441-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. -20-S0I0 806045 SN74AHCO8RGYR 296-13896-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. TORN 55 CSB 
SN74ACT574N 296-4442-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 80 60 45 SN74AHCO8RGYR 296-13896-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 4-OFN 154.00/1,000 
SN74ACT574PWR 296-1078-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 80 «6045 SN74AHC14DBR 296-4548-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 46 37 26 
SN74ACT574PWR 296-1078-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. (0-TSSOP 532.00/2,000 SN74AHC14DBR 296-4548-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND | 10-Bit Bus Termination Array. .14-S0IC 2.30 184 1.38 SN74AHC14DGVR 296-4549-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TVSOP 504128 
SN74ACT1071DR 296-14692-2-ND | 10-Bit Bus Termination Array. .14-SOIC 2945.00/2,500 (Continued) 
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tf fea RE Digi@Reel’ DIGITAL LOGIC (Continued) 
tlk Digi-Key Price Each T.1. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHC14DGVR 296-4549-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 278.00/2,000 SN74AHC132DR 296-1465-2-ND | Quad NAND Gate . 305.00/2,500 
SN74AHC14DR 296-1085-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. oo 32 SN74AHC132DBR 296-4537-1-ND | Quad NAND Gate . 55 A433 
SN74AHC14DR 296-1085-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 255.00/2,500 SN74AHC132DBR 296-4537-2-ND | Quad NAND Gate . 308.00/2,000 
SN74AHC14MDREP | 296-20768-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. Try. 08) oer SN74AHC132DGVR —-|296-4538-1-ND | Quad NAND Gate . 55 A488 
SN74AHC14MDREP | 296-20768-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. -14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHC132DGVR___|296-4538-2-ND_| Quad NAND Gate . 308.00/2,000 
SN74AHC14MPWREP | 296-20706-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14TSSOP 1.17 «9878 SN74AHCTS2N 296-1466-5-ND [Quad NAND Gate . 50 40 30 
SN74AHC14MPWREP | 296-20706-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 1038.00/2,000 SN74AHC132PWR 296-4539-1-ND | Quad NAND Gate . 50 40 30 
SN74AHC14N 296-4550-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 50 40 30 SN74AHC132PWR 296-4539-2-ND_| Quad NAND Gate . 280.00/2,000 
SN74AHC14PWR 296-1086-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 39 2 aoe ae ua ee Gat. A8 a ee 
SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 216.00/2,000 7 E -2- uat jate . i { 
SN74AHC14QDRQ1 296-18534-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 60 45 34 SN74AHC138D 296-4540-5-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . A536 27 
SN74AHC14QDRQ1 296-18534-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 487.50/2,500 SN74AHC138DR 296-4540-1-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . AO cOlencel, 
SN74AHC14QPWRQ1_ ‘| 296-13863-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 60 45 34 SN74AHC138DR 296-4540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 305.00/2,500 
SN74AHC14QPWRQ1_ | 296-13863-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 400.00/2,000 SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 44 33 
SN74AHC14RGYR 296-13901-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 55 44 (33 SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 308.00/2,000 
SN74AHC14RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 154.00/1,000 SN74AHC138N 296-4542-5-ND_|3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 50 40.30 
SN74AHC32DBR 296-4593-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat AG 137 26 SN74AHC138PWR 296-1084-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 43 2b) .24 
SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 SN74AHC138PWR 296-1084-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 238.00/2,000 
SN74AHC32DGVR 296-4594-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 50 AL 28 SN74AHC138RGYR 296-13899-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 6-QFN 56 A232 
p 
SN74AHC32DGVR 296-4594-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 278.00/2,000 SN74AHC138RGYR 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 6-QFN 186.00/1,000 
SN74AHC32DR 296-4595-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .. ~14-S0IC 39 32 22 SN74AHC139D 296-4543-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC A5 Sy 
SN74AHC32DR 296-4595-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-SSOP 55443 
SN74AHC32MDREP —_ 296-22271-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-SOIC 117 98 78 SN74AHC139DBR 296-4544-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHC32MDREP | 296-22271-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat .14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHC139DGVR =| 296-4545-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. -16-TVSOP 4836.27 
SN74AHC32MPWREP | 296-22272-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 117.98 7 sau ee put es ee ee ™ ame 
SN74AHC32MPWREP | 296-22272-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 7038.00/2,000 -4546-5- ual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-Dip : : 
BNTARHCAON 396-4506-5-ND_ | Quad 2-Input Positive OR Gate PA eaen SN74AHCT39PWR — |296-4547-1-ND |Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer......... 1-TSSOP 50 40.30 
SN74AHC32NSR 296-13136-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 46 37 «26 EH HaEE Ae Herter Dua a Decoder amulipexer: a = aa ey 
SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 -13900-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. ‘ : : : 
SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 39° «320 SN74AHC139RGYR _|296-13900-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-OFN 186.00/1,000 
4099-2. zi it SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer T6-SOIC 45 «36.7 
Sea Beaty Quad O nik Bective OF Gat 60 See Ono SN74AHC157DBR 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-SSOP 64 48 36 
suearezonea | 25617487240 2m Pste OG Fe ee ee ee ae — ee 
SN74AHC32QPWRQ1 | 296-17540-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 60 45 34 yoas ‘ i “16. ; : : 
SN74AHC320PWROI |296-17540-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 400.00/2,000 SN74AHC157DGVR _|296-4553-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer......... 16-TVSOP 426.00/2,000 
SN74AHC32RGYR 996-13903-1-ND Quad aun Positive OR Gat sd ~83 SN74AHC157DR 296-14700-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer TeSOIC 45 367 
ARON. : i ‘ : ; SN74AHC157DR 296-14700-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHC32RGYR 296-13903-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 154.00/1,000 
e “5 : i id SN74AHC157N 296-4554-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-Dip 750! 40.30 
SN74AHC74D 296-1105-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 39 eo eed) SN74AHC157NSR 296-13134-1-ND | Quad 2-1 Data Sel Multip| 16-SOP 64 48 36 
SN74AHC74DR 296-1105-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 29. 32 SNSAAHCIEHIR FeO Qed os He Seu Detet “TeSbr aeetonetont 
SN74AHC74DR 296-1105-2-ND _| Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 255.00/2,500 = ne Mad) én} Dal ob Ie C10 MUTIPI exer. s8 pees 
5 Baal = F SN74AHC157PWR 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .16-TSSOP 50 40 =.30 
SN74AHC74DBR 296-4621-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 46 37 = : 
SN74AHC74DBR 296-4601-2.ND | Dual D-T : SN74AHC157PWR 296-4555-2-ND_ | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer......... 16-TSSOP 280.00/2,000 
ype FE with Glear/Praset. eae SN74AHC157RGYR — |296-13902-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 644836 
SN74AHC74DGVR 296-4622-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 0 A 8 SN74AHCIETREYR — IBOBEGOSPANDY ued 2-1 Data Sclectov/M ito eae aaron 
SN74AHC74DGVR 296-4622-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 278.00/2,000 SN74AHCISADBR DOB-ABEG-I-ND | Quad 2-1 Data Scloctor/Multioloxer 55 44 | 33 
SN74AHC74MDREP | 296-22273-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 11798 78 SNTAAHCISEDER Fee eer Quad 2-1 Data Selector sl Se renaOGT 
SN74AHC74MDREP | 296-22273-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. -T4-S0IC 7267.50/2,500 SN74AHCIEBDGVR — BOBRIEEERTINDME| Quad 2-1 Date Selector Multiplexer ago mp 
SN74AHC74MPWREP | 296-22274-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 14-TSSOP 117 98 78 SN74AHCIEEDGVR  (SGHMEE ERIE Qucd 2-1 Data Sulocton/Multiclorer >” 308.00/2,000 
SN74AHC74MPWREP | 296-22274-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 1038.00/2,000 SN74AHC158DR 996-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer ays 
SN74AHC74N 296-4623-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 50 40.30 SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer “~~ 337.50/2,500 
SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset. A335 24 : a 
7 SN74AHC158PWR 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .16-TSSOP 165 44 33 
SN74AHC74PWR 296-4624-2-ND_ | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 238.00/2,000 SN74AHC158PWR —‘|296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........ 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC74QDRQ1 | 296-17298-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 64 48 36 SN74AHC174D 996-1467-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear : 45. 3627 
SN74AHC74QDRQ1 | 296-17298-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 520.00/2,500 SN74AHC174DBR 296-4578-1-ND_|Hex D-Type Flip-Flop with Clear. $5 OCA 383 
SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 64 48 (OB OR as : fcBlon vi : ; : 
i SN74AHC174DBR 296-4578-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear... 308.00/2,000 
SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 426.00/2,000 SN74RACT TAN Eceeeeeaes tem Hex D-Typa Filp-Flon with Cl a 
SN74AHC74RGYR | 296-13904-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 52 39 30 ees Beene ax D-Type Hip: Flop with lear ee ee 
ype Flip-Flop wi : : : SN74AHC174PWR 296-12739-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear : 55 4433 
SN74AHC74RGYR 296-13904-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 173.00/1,000 : -9- : ip- i: a 
F SN74AHC174PWR 296-12739-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Cleai .16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74ANC86D 296:4625-5:NDI_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate So 2 SN74AHC240DBR —|296-4579-1-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SSOP 60453 
SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 392g -A579-2- i. i 
: SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74ANCB6DR 296;462572:NDV | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 255,00/2,500 SN74AHC240DGVR | 296-12858-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver “DO-TVSOP 60 «45 ~—«d 
SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 46 37.26 SN74AHC240DGVR | 296-12858-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC86DBR 296-4626-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 252.00/2,000 SN74AHC240DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0I0 55488 
SN74AHC86N 296-4627-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40.30 SN74AHC240DWR ‘| 296-4580-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IG 55 4483 
SN74AHC86PWR 296-4628-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate AO 32 24 SN74AHC240DWR _|296-4580-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHCBGPWR _[ZSESIBZES2eNDIM| Quad 2-Input Exclusive OR Gate elena) SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-Dip 56 4232 
SN74AHC86RGYR 296-13905-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 60 4534 SN74AHC240PWR 296-4582-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-TSSOP 554483 
SN74AHC86RGYR 296-13905-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 200.00/1,000 SN74AHC240PWR 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC123ADBR 296-4525-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 205) 44 33 SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 60 45 34 
SN74AHC123ADBR_ | 296-4525-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 308.00/2,000 SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHGI2SADGVR [BEBsAB2BalgNDIm| Dual Retrig Monostable Multivibrator ae 8G SN74AHC244DGVR _[296-4584-1-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 60 5A 
SN74AHCT23ADGVR | 296-4526-2-ND_] Dual Retrig Monostable Multivibrator 320.00/2,000 SN74AHC244DGVR | 296-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator A536 27 SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOIC 554488 
SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 305.00/2,500 SN74AHC244DWR 296-1096-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOIC 9.448627 
SN74AHC123AMDREP | 296-22265-1-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator. 99 8366 SN74AHC244DWR 296-1096-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 246.00/2,000 
SN74AHC123AMDREP [22Gs22268:2,NDI| Dual Retriggerable Mono Multivibrator. Tsu) SN74AHC244MDWREP |296-22268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC 210 168 1.26 
SN74AHC123APWR | 296-4528-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 50 40 30 SN74AHC244MDWREP |296-22268-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 2184.00/2,000 
SN74AHC123APWR | 296-4528-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 280.00/2,000 SN74AHC244MPWREP |296-22269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
SN74AHC125DBR 296-4529-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55° 44 33 SN74AHC244MPWREP |296-22269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 2184.00/2,000 
SN74AHC125DBR 296-4529-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHC244N 296-4585-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-Dip 56282 
SN74ANCI250R 206:4530-1-ND) [Tri-State Quad Bus Buffer Gat up} _ 2 SN74AHC244PWR _|296-1097-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 4486 
SN74AHC125DR 296-4530-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat -14-SOIC 305.00/2,500 SN74AHC244PWR 296-1097-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-TSSOP 246.00/2,000 
SN74AHC125MDREP | 296-22266-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat -14-S0IC 1.55 1.24.93 SN74AHC244QDWRQ1 |296-17495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC =.70 = 53 AO. 
SN74AHC125MDREP | 296-22266-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... .14-SOIC 1985.00/2,500 SN74AHC244QDWRQ1 | 296-17495-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 468.00/2,000 
SN74AHC125MPWREP | 296-22267-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 14-TSSOP 1.55 1.24 93 SN74AHC244QPWR | 296-17013-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-TSSOP «96-72 
SN74AHC125MPWREP | 296-22267-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-TSSOP 1612.00/2,000 SN74AHC2440PWR — |296-17013-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74AHC125N 296-4531-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 50 40.30 SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SSOP 48 FOOMNEer 
SN74AHC125PWR 296-1083-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP A2 34 24 SN74AHC245DBR 296-4586-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74AHC125PWR 296-1083-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 4-TSSOP 230.00/2,000 SN74AHC245DGVR 296-4587-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 53 40.30 
SN74AHC125QPWRG4 | 296-22041-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 14-TSSOP £7456 AD SN74AHC245DGVR__|296-4587-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74AHC125QPWRG4 |296-22041-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 492.00/2,000 SN74AHC245DW 296-4588-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IC—55SCASC«‘‘ 
SN74AHC125QPWRQ1 |296-17494-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 39 30 SN74AHC245MDWREP |296-22270-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1.68 134 1.01 
SN74AHC125QPWRQ1 | 296-17494-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 344.00/2,000 SN74AHC245MDWREP |296-22270-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1742.00/2,000 
SN74AHC125RGYR | 296-13897-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat AB 88 BT SN74AHC245MPWREP |296-21808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
SN74AHC125RGYR — | 296-13897-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 160.00/1,000 SN74AHC245MPWREP |296-21808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 1742.00/2,000 
SN74AHC126DBR 296-4532-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 644.33 SN74AHC245N 296-4589-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 56 42 32 
SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHC245NSR 296-13135-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 57 43 33 
SN74AHC126DGVR | 296-4533-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 A483 SN74AHC245NSR 296-13135-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 380.00/2,000 
SN74AHC126DGVR | 296-4533-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SN74AHC245PWR 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceive .20-TSSOP AT 88D 
SN74AHC126DR 296-4534-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4 86. ar SN74AHC245PWR 296-1098-2-ND_| Tri-State Octal Transceive .20-TSSOP 264.00/2,000 
SN74AHC126DR 296-4534-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 305.00/2,500 SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP «56 SADSC«D 
SN74AHCT26N 296-4535-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74AHC126PWR 296-4536-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat ‘50 40 30 SN74AHC273DGVR | 296-4591-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TVSOP 60.4584 
SN74AHC126PWR 296-4536-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 SN74AHC273DGVR | 296-4591-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate 45 36 27 SN74AHC273DW 296-1470-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 20-SOIC 155) 44 Be 
SN74AHC132DR 296-1465-1-ND_| Quad NAND Gate AB 3627 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
TL. Digi-Key Price Each Mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHC273DWR 296-1470-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 55 44 33 SN74AHC16541DGGR_ | 296-4575-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. .48-TSSOP 1.38 1.15 .92 
SN74AHC273DWR —*|296-1470-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 308.00/2,000 SN74AHC16541DGGR_ |296-4575-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC273N 296-1471-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 56 4232 SN74AHC16541DGVR | 296-4576-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP 1.38 1.15 92 
SN74AHC273PWR 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 554483 SN74AHC16541DGVR | 296-4576-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC273PWR 296-4592-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 308.00/2,000 SN74AHC16541DL _| 296-4577-5-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver.. 48-SSOP__ 1.38 1.15 92 
SN74AHC3670R 296-4597-1-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Driver. 55 44 «33 AHCT Family 
SN74AHC367DR 296-4597-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. 372.50/2,500 EER Siacle 2. a 
SN74AHC373DBR _|296-4598-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch CO eee eee RCT RESTA ote on cae eee aan 
! CAHCT1G32QDBVRQ1 | 296-23141-2-ND | Single 2-Input OR Gate (OT-23-5 357.00/3,000 
SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 CAHCT1G32QDCKRQ1 | 296-23583-1-ND | Single 2-Input OR Gate NEW! 070-5 46 37 26 
SN74AHC373DGVT__|296-17111-1-ND [Tri-State Octal Transp. D-Type Latch..... 66 50 38 CAHCTIG320DCKRO1 |296-23583-2-ND | Single 2-Input OR Gate NE 357 :00/3,000 
SN74AHC373DGVT _[296-17111-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 438.00/2,000 SN74AHCTOOD 296-4629-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 39°«32 
SN74AHC373DW 296-4599-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 45 44 33 7 am a 
SN74AHC373N 296-4600-5-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 564232 SH7AAHCTOODR poe eeiglig| Quad 2-Input NAND Gate. a ee 
: SN74AHCTOODR 296-4629-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 255.00/2,500 
SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 
ate eu i : SN74AHCTOODBR 296-4630-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 46 376 
SN74AHC373NSR 296-13137-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 
: SN74AHCTOODBR 296-4630-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 
SN74AHC373PWR 296-1100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch a55) AA e3 SN74AHCTOODGVR 296-4631-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 a 28 
SN74AHC373PWR 296-1100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 308.00/2,000 : : : : 
SN74AHC374DBR —-|296-1101-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHCTOODGVR = |296-4631-2-ND#| Quad 2-Input NAND Gats.. 278.00/2,000 
SN74AHC374DBR —|296-1101-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHCTOOMDREP (BEG 222 ogg 0) Quad 2-Input NAND Gate. Ses Soha 
sranicioan [aA a Sc 8 coat | mrucronrne isn ra ommciem mate... eae aa 
SN74AHC374DGVR —_[296-4601-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 pokey : . a : : : 
SN74AHC374DWR _|298-4602-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. em SN74AHCTOOMPWREP | 296-22276-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. _14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHC374DWR 296-4602-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 308.00/2,000 SN74AHCTOON 296-4632-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-Dip 504030 
SN74AHC374N 296-4603-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 56 Le BB SN74AHCTOOPWR 296-4633-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. .14-TSSOP 39 32.22 
SN74AHC374PWR 296-1102-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 55 44 33 SN74AHCTOOPWR 296-4633-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC374PWR 296-1102-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 308.00/2,000 SN74AHCTOOQDRQ1 | 296-14349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 60.4584 
SN74AHC540DBR 296-4604-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive oe SN74AHCTOOQDRQ1 _| 296-14349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN74AHCTOOQPWRQ1 |296-13864-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-TSSOP 6045S 
SN74AHC540DW 296-4605-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive Me 86) a SN74AHCTOOQPWRAQI | 296-13864-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHC540DWR _|296-4605-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive AS 887 SN74AHCTOORGYR | 296-13906-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 4-0FN 55 4438 
SN74AHC540DWR _[296-4605-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 SN74AHCTOORGYR | 296-13906-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 154.00/1,000 
SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive eb) 42 82. SN74AHCTO2D 296-4634-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 299) 82) 222 
SN74AHC540PWR 296-4607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36.27 SN74AHCTO2DR 296-4635-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate oo Boe 
SN74AHC540PWR 296-4607-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivel 320.00/2,000 SN74AHCTO2DR 296-4635-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 255.00/2,500 
SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 56.4232 SN74AHCTO2DBR 296-4636-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 46 376 
SN74AHC541DBR 296-4608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO2DBR 296-4636-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 
SN74AHC541DGVR —‘|296-12740-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 4 3 SN74AHCTO2DGVR | 296-4637-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate A 2 
SN74AHC541DGVR | 296-12740-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN74AHCTO2DGVR —-[296-4637-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHC541DWR 296-4609-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivet 48 3627 SN74AHCTO2N 296-4638-5-ND |Quad 2-Input NOR Gate ..14-Dip 50 40 30 
SN74AHC541DWR 296-4609-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74AHCTO2PWR 296-4639-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 39 oy by) 
SN74AHC541N 296-4610-5-ND_ Tri-State Octal Buffer/Driver. 56 A232 SN74AHCTO2PWR 296-4639-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC541NSR 296-13138-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivet 56 A232 SN74AHCTO2RGYR 296-13907-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4-QFN 55 44° 33 
SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 130072971 z 5 
SN74AHC541PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive CONN eal ys SAE ee OEM Bad 2 nmut NOR on ay 46 ea 
SN74AHC541PWR 296-1103-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74AHCTOADBR 296-4640-2-ND_ | Hex Inverter. 14-SS0P --252.00/2,000 
SN74AHC541QPWROT |296-19592-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 66 50 37 SN74AHCTO4DGVR -|296-4641-1-ND_ | Hex Inverter. Ep eet 8 
SN74AHC541QPWRO1 |296-19592-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 436,00/2,000 SN74AHCTO4DGVR — SSCMEEMEINGIR| Hex inverter. 978.00/2.,060 
SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 % es : 
SN74AHC573DBR —*|296-4611-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN7ADHCLOADE: poe ce gig egm Hex Inverter. Ee ee 
: SN74AHCTO4DR 296-4642-2-ND | Hex Inverter. 255.00/2,500 
SN74AHC573DGVR 296-13818-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 rab, 
: SN74AHCTOAN 296-4643-5-ND_ | Hex Inverter. 50 40 30 
SN74AHC573DGVR _|296-13818-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTOANSR 996-13139-1-ND | Hex Inverter 46 87~«(28 
SN74AHC573DW 296-4612-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 25D 44 33 SN74AHCTOANSR 996-13139-2-ND |Hex Inverter. i 252.00/2,000 
SN74AHC573DWR 296-4612-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch AT 38) 229. - —— 
SN74AHC573DWR | 296-4612-2-ND_ Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 264.00/2,000 SN74AHCTO4PWR — /POBSTOB SI AID) Hex Inverter  14-TSSOP ARCO 
SN74AHC573N 296-4613-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 56.42.32 SN74AHCTOAPWR bg E Se ND Hex Inverter -14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC573PWR _|296-1104-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 554i SN74AHCTO4RGYR | 296-13908-1-ND | Hex Inverter. 4QFN 554433 
eens iv SN74AHCTO4RGYR ‘| 296-13908-2-ND | Hex Inverter. 154.00/1,000 
SN74AHC573PWR 296-1104-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 308.00/2,000 SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND | Quad 2-I Positive AND G: 39 30 99 
SN74AHC574DBR 296-4614-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 7. -4644-5- uad 2-Input Positive ate. : : : 
SN74AHC574DBR 296-4614-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHCTO8DR 296-4644-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate.. oo 82 ee 
SN74AHC574DWR 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 55 44 33 SN74AHCTO8DR 296-4644-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 255.00/2,500 
SN74AHC574DWR 296-4615-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 308.00/2,000 SN74AHCTO8DBR 296-4645-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate.. AG) 37.26 
SN74AHC574N 296-4616-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 56. «C4232 SN74AHCTOSDBR 296-4645-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 252.00/2,000 
SN74AHC574PWR 296-4617-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. AG ais oye SN74AHCTO8DGVR 296-4646-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... .14-TVSOP 50 AL 2 
SN74AHC574PWR 296-4617-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 246.00/2,000 SN74AHCTO8DGVR | 296-4646-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. _14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHC594D 296-15394-5-ND | 8-Bit Shift Register 55 44 8: SN74AHCTOSMDREP | 296-22277-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 117 98 78 
SN74AHC594PW 296-23235-5-ND |8-Bit Shift Register 48.36.27 SN74AHCTOSMDREP | 296-22277-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHC595D 296-4618-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 55 (4483 SN74AHCTOSMPWREP | 296-22278-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 117 98 78 
SN74AHC595N 296-4619-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 56 232 SN74AHCTO8MPWREP | 296-22278-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHC595PWR 296-4620-1-ND_ | Tri-State 8-Bit Shift Registe 48 4.3627 SN74AHCTOSN 296-4647-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-Dip 50 40 30 
SN74AHC595PWR 296-4620-2-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Registe 320.00/2,000 SN74AHCTOSNSR 296-13140-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOP 46 37 .26 
SN74AHC4066DGVR _[296-17112-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 48 367 SN74AHCTO8NSR 296-13140-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHC4066DGVR —|296-17112-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 320.00/2,000 SN74AHCTOSPWR 296-1107-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP (69) 32 2 
SN74AHC4066DR 296-15256-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 55 A388 SN74AHCTOSPWR 296-1107-2-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC4066DR 296-15256-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 372.50/2,500 SN74AHCTOSQDRQ1 | 296-18292-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 145010 604584 
SN74AHC4066PWR___|296-15257-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 5544 __3 SN74AHCTO8QDRQ1 | 296-18292-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHC4066PWR —_]296-15257-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 308.00/2,000 SN74AHCTOSQPWRQ1 | 296-18535-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... .14-TSSOP 60 45 34 
SN74AHC4066RGYR —|296-15258-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 84 70 56 SN74AHCTOSQPWRAQ1 | 296-18535-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN eAOoeR ER poe Bese END Dad Bilateral Analog Sut a 1 OO COON SN74AHCTOSRGYR | 296-13909-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-QFN 554488 
Renae PPOs Lee BU Teer ‘ : ‘ SN74AHCTOSRGYR | 296-13909-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 4-OFN 154.00/1,000 
SN74AHC16240DGGR_|296-4560-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1224.00/2,000 SN74AHCT14D 296-1474-5-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverte i4s0lc 39~S—«C«32) 2 
SN74AHC16240DGVR |296-4561-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. TG ee: SN74AHCT14DR 296-1474-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Invertel 14-SOIC a 2h OD 
SN74AHC16240DGVR | 296-4561-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCT14DR 296-1474-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHC16240DL_—_—1296-4562-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.38 115 92 SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP_ 463726 
SN74AHC16244DGGR |296-4563-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.38 1-15.92 SN74AHCTI4DBR 296-4672-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHC16244DGGR_|296-4563-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1224.00/2,000 SN74AHCTi4pevR — |296-4673-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter i4TVSOP 50. 41.28 
SN74AHC16244DGVR |296-4564-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 738 115 «92 -AG73-2- itt-Tri . “44: : i , 
: : } SN74AHCT14DGVR_ ‘| 296-4673-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHC16244DGVR_ |296-4564-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1224.00/2,000 9983-41 - itt-Tri : 
: : ! SN74AHCT14MDREP | 296-22283-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 117 98 78 
SN74AHC16244DL |296-4565-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1.38 115 92 700850. etn : 
! ! SN74AHCT14MDREP _ | 296-22283-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHC16373DGGR |296-4566-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Typ 1.38 115 92 a 
era - i ‘ SN74AHCTI4MPWREP |296-22284-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 4TSSOP 117 «98 ~—78 
SN74AHC16373DGGR_|296-4566-2-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ... 1224.00/2,000 ell 
u , SN74AHCT14MPWREP | 296-22284-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHC16373DGVR |296-4567-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 738 115 ~—92 eo bce 
i H SN74AHCT14N 296-4674-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 50 40.30 
SN74AHC16373DGVR |296-4567-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1224.00/2,000 SN74AHCTIANSR 096-13142-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 46 97~—COOB 
SN74AHC16373DL_ —-|296-4568-5-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.38 115 92 aes meando : ‘ ; 
: i SN74AHCT14NSR 296-13142-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 252.00/2,000 
SN74AHC16373DLR —|296-4568-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.38 115 92 ma 
SN74AHC16373DLR _|296-4568-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 612.00/1,000 SN7AAHCTIAPWA  (BEGRIIIO SEND Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP RCO ames 
: 5 5 : SN74AHCT14PWR 296-1110-2-ND_ |Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC16374DGGR |296-4569-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 738 115 92 a 
ee mane a SN74AHCT14QDRQ1 | 296-18293-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIG 60 «4584 
SN74AHC16374DGGR_ |296-4569-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1224.00/2,000 Lael 
al a Rit D- er SN74AHCT14QDRQ1 =| 296-18293-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 487.50/2,500 
SN74AHC16374DGVR |296-4570-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.38 115 92 SN4AHCTI4QPWRO1 (BEREEESAEONTSH Hox ScheniteTrio cer | cotati mada 
SN74AHC16374DGVR |296-4570-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 4224.00/2,000 7. Q -13654-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte : Ab. 
SN74AHC16374DL 296-4571-5-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 138 115 92 SNe ieee Eee ea Hos Scnm Ulagertnyaret yas 
is Pel a3 - Bit - sal, lex ochmitt-I rigger Inverter ... 4 “ a 
SNTAAHGIOS4ODGGR |296-4872-2ND [Ti State 16-81 BulerDiver, "*,e0di0000. | SN74AHCTIARGYR | 296-13912-2-ND | Hex Schmit-Trigger Invert 454.00/000 
SN74AHC16540DGVR |296-4573-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.38 1.15 92 SN74AHCT32D 296-4728-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 39 320.22 
SN74AHC16540DGVR |296-4573-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1224.00/2,000 SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate AG 3726 
SN74AHC16540DL__|296-4574-5-ND_ [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1.38 115 92 (Continued) 
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EXAS i i’ ig DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel ! J 
ele Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description aq 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74AHCT32DBR 296-4729-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 252.00/2,000 SN74AHCT138D 296-4663-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . Ah 
SN74AHCT32DGVR ‘| 296-4730-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 5 Al SN74AHCT138DBR | 296-4664-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 A433 
SN74AHCT32DGVR ‘| 296-4730-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 278.00/2,000 SN74AHCT138DBR —-| 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 308.00/2,000 
SN74AHCT32DR 296-4731-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 39 3222 SN74AHCT138DGVR | 296-4665-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-TVSOP 554483 
SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate. 255.00/2,500 SN74AHCT138DGVR | 296-4665-2-ND_|3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT32MDREP | 296-22287-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 1179878 SN74AHCT138DR 296-14701-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16S0IG 453627 
SN74AHCT32MDREP _ | 296-22287-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 1267.50/2,500 SN74AHCT138DR 296-14701-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHCT32MPWREP | 296-22288-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 117-98 78 SN74AHCT138MDREP | 296-22282-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC 1.55 1.24 93 
SN74AHCT32MPWREP | 296-22288-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 1038.00/2,000 SN74AHCT138MDREP_ | 296-22282-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC 1985.00/2,500 
SN74AHCT32N 296-4732-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 50 40 30 SN74AHCT138MPWREP | 296-22540-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 1.55 1.24 93 
SN74AHCT32NSR 296-13144-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. Ce es SN74AHCTI38MPWREP | 296-22540-2-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer . -16-TSSOP 1612.00/2,000 
SN74AHCT32NSR 296-13144-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 252.00/2,000 SN74AHCT138N 296-4666-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-Dip 50 40 30 
SN74AHCT32PWR ‘| 296-1119-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. BO: ) 62: 0) SN74AHCT138PWR | 296-1109-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 50 A188 
SN74AHCT32PWR —— |296-1119-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate . 216.00/2,000 SN74AHCT138PWR ‘| 296-1109-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . .16-TSSOP 278.00/2,000 
SN74AHCT32QPWRQ1 | 296-18537-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. AL 33.25 SN74AHCT138RGYR | 296-13911-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 6-QFN 56 42.32 
SN74AHCT320QPWRQ1 | 296-18537-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 230.00/2,000 SN74AHCTI38RGYR | 296-13911-2-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 6-OFN 186.00/1,000 
SN74AHCT32RGYR | 296-13913-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 35 Ad 88 SN74AHCT139D 296-4667-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIG 453627 
SN74AHCT32RGYR 296-13913-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 154.00/1,000 SN74AHCT139DBR 296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SSOP 55 44 33 
SN74AHCT74D 296-4769-5-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 39 «3222 SN74AHCT139DBR —‘| 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT74DBR 296-4770-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. pAO Hee SN74AHCT139DGVR__|296-4669-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TVSOP (Sot n44u ad 
SN74AHCT74DBR 296-4770-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 252.00/2,000 SN74AHCT139DGVR | 296-4669-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. -16-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT74DGVR | 296-4771-1-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset. 50 Al SN74AHCT139DR 296-14702-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIG 453627 
SN74AHCT74DGVR | 296-4771-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset. 278.00/2,000 SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 305.00/2,500 
SN74AHCT74DR 296-14704-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 39 82 22 SN74AHCT139N 296-4670-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 50 40 30 
SN74AHCT74DR 296-14704-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.... 255.00/2,500 SN74AHCT139PWR 296-4671-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.. 50 40 30 
SN74AHCT74MDREP — | 296-22289-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.... 117 9878 SN74AHCT139PWR | 296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TSSOP 280.00/2,000 
SN74AHCT74MDREP | 296-22289-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset. 1267.50/2,500 SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SOIC 45 ead 
SN74AHCT74MPWREP | 296-22541-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset..14-TSSOP 1.17 98 18 SN74AHCT157DBR 296-4676-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SSOP AB 36 86.27 
SN74AHCT74MPWREP | 296-22541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.. 14-TSSOP 1038.00/2,000 SN74AHCT157DBR 296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 16-SSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT74N 296-4772-5-ND _| Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset........14-Dip 50 .40_—30 SN74AHCT157DGVR | 296-4677-1-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux .. 16-TVSOP 483627 
SN74AHCT74PWR 296-4773-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset...... 14-TSSOP AG 37 26 SN74AHCT157DGVR ‘| 296-4677-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: _16-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT74PWR 296-4773-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset. 4-TSSOP 252.00/2,000 SN74AHCT157DR 296-14703-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu: 16-SOIC 45 Sb 7 
SN74AHCT74RGYR | 296-13914-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.......14-QFN = 4836.27 SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHCT74RGYR | 296-13914-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset, 160.00/1,000 SN74AHCT157PWR | 296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux .. 16-TSSOP = .50.-40—30 
SIO CTREDEE aceliaaal an a pecs a ae 463726 SN74AHCT157PWR | 296-4678-2-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux .16-TSSOP 280.00/2,000 
7. -4774-2- uad 2-Input Exclusive ate 252.00/2,000 SN74AHCT158D 296-4679-5-ND | Quad 2-to-1 x 
SN74AHCTEGDGVR — /296-4775-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4 362 SNTAAHCTISBPWR |296-4680-1-ND [Quad 2to-! Daa SelectorMUX 2 ie-TSSOP $5. a44—33 
SN74AHCT86DGVR | 296-4775-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 246.00/2,000 SN74AHCT1S8PWR —|296-4680-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux... .16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT86DR 296-4776-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 49 4027 SN74AHCT174D 296-1475-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 45. ~«36”~«27 
Abie ae Ba np eects ae cate ai eas SN74AHCT174DBR _|296-4702-1-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Cleai 72. 54 M1 
~ “Or juad 2-Input Exclusive ate a 2 a ze 9. %, ip- i 
SN74AHCTS6PWR | 296-4778-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate |e ticrcaan Reel ie bee econ vite oer : Se onears 
8 ype Flip-Flop with Clear.. .16-TSSOP 50 40 =.30 
SN74AHCT86PWR —‘| 296-4778-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 224.00/2,000 SN74AHCT174PWR  |296-23236-2-ND | Hex D-Type Flip-Flon wi : 
a ype Flip-Flop with Clea . 16-TSSOP 280.00/2,000 
SN74AHCTBGRGYR §=— | 296-13915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gata 483627 SN74AHCT240DBR —|296-4716-1-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 60 45 34 
Sees aa sua Sapa eeclsiee OR Gate se aS SN74AHCT240DBR __|296-4716-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 400.00/2,000 
- -1- ual Retrig. Mono Multivibrator i a ‘i S = ca re 
SN74AHCT123ADBR  |296-4648-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 308.00/2,000 SI AAG TOACDWh GEESE Treo Coc borteprver SK GGA Oi 
SN74AHCT123ADGVR_ | 296-4649-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 483627 SN74AHCT240N 296-4718-5-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 56. 42.32 
SN74AHCT123ADGVR | 296-4649-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 320.00/2,000 SN74AHCT240NSR | 296-13444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0453 
SN74AHCT123ADR | 296-4650-1-ND_ | Dual Retrig. Mono Multivibrator A536 27 : ‘ : : ; 
SNSAAHETIOAADA (SBCCHREREIDT Deal Reta Mona Matiabeat Fae SN74AHCT240NSR__|296-13444-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, 400.00/2,000 
- )-2-| ual Retrig. Mono Multivibrator 4 * S ee -! A \- 
SNT4AHCTI2GAPWR_ |206-4651-1-ND | Dual trig, Mono Mutivirator 423425 | SuraancraaopWe —|29p4719-2-ND |r State Octal Butter/Drver ‘20Tss0P © 308002,000 
SN74AHCT123APWR | 296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 232.00/2,000 SN74AHCT244DBR _|296-4720-1-ND._ | Tri-Stat , : eee 
'e Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 60 A584 
SN74AHCT125D 296-4652-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 45 36027 eee : , 
SN74AHCTIOEDR Baan EOE RTIINM TriState Gund Bue Butter Gat i) on oe SN74AHCT244DBR —‘| 296-4720-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
SIG/AHGTIOSDR CURRIER UL SEL _ a See Jas SN74AHCT244DGVR__|296-4721-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP_ 60.4534 
Siting [Redes re tn ure Sates | araouon” [Bedetede [eueecsadrene. “rane a 5° 
SN74AHCT125DBR —_—‘| 296-4653-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 : ' : : : 
: SN74AHCT244DWR | 296-4722-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIG «55 Ad 88 
SN74AHCT125DGVR | 296-4654-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 4433 SN74ANCT2AgDWR  (SGCEaoen IE Tri : 
ARS A-9- a -4722-2- ri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHCTI250GVR_ [2OSsIBSSezaNIDM) Tri-State Quad Bus Butter Gate. aude SN74AHCT244MDWREP |296-22285-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2.10 1.68 1.26 
SNTEAHCTIZSN peep eeaeg em | State Quad Bus Buffer Gate. au SN74AHCT244MDWREP |296-22285-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 20-S0IG——_2184.00/2,000 
SN74AHCT125PWR | 296-1108-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 473829 SN74AHCTOAAMPWREP (SURES TRRENT Tri-State Ontel Buttov Driver ShTSSOP MOR TMMETERIEKTIOG 
SN74AHCT125PWR | 296-1108-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 264.00/2,000 oh Leahey ala : : ; : 
ee 74AHCT244MPWREP | 296-22286-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 2184.00/2,000 
SN74AHCT125QDREP | 296-22279-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 99 83 66 SN7AAHGTDAAN Baa eae Tri-State Octal Buffer/Dri On| a ee 
SN74AHCT125QDREP_ | 296-22279-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 1072.50/2,500 SN Fey fi State Octal Bufter/Driver, Dip sb 4 
: 74AHCT244NSR___|296-13143-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, 20-SOP 60.4534 
SN74AHCT125QPWREP | 296-20769-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 99 «83 +~—S«6G SN74AACTOAANSR GSE GTASANGN Tri-State Octal Butfer/Dri onSOP Taner 
SN74AHCT125QPWREP | 296-20769-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 878.00/2,000 SN74AHGT244PWR  [SOSERTEEIIM Tri-State Octal BaD saTssoP ee OO aor 
SN74AHCT1250PWRAQ1 | 296-16700-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 85 6694 SN74AHcTo4apwr  (SeeURTeeiNn TA Se Orta siftae Drier “SOTSEOP Perera cGa 
SN74AHCT125QPWRQ1 | 296-16700-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 468.00/2,000 See i State Octal Butter/Driver. — Hale 
aaetAd i SN74AHCT244QPWR | 296-13865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 88S SCO 
SN74AHCT125RGYR | 296-13910-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. AB 386i : ‘ 
- SN74AHCT244QPWR | 296-13865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, .20-TSSOP 586.00/2,000 
SN74AHCTI25RGYR | 296-13910-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 160.00/1,000 SN74KHCT24SDBR — OGE7OASIOMI Tri-State Octal Bus Transcel 
SN74AHCT126DBR — |296-4656-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 44 | 38 2 a ee eee | State Octal Bus Transceive 20-SS0P RCO Oreo 
SN74AHCT126DBR 296-4656-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 N74AHCT245DBR 296-4724-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 400.00/2,000 
. on s SN74AHCT245DGVR _ =| 296-4725-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 60 45 34 
SN74AHCT126DGVR | 296-4657-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. $5 Ad 33 : ! 
ae i SN74AHCT245DGVR | 296-4725-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT126DGVR | 296-4657-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 SNTAACTOAEDW BoRe ra AEM Tri-State Octal Bus Transco O0-S0IC HARES 
SN74AHCT126DR | 296-4658-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. iS 69 oF rene ee us Trarsoee - 2 
2 Gy oi SN74AHCT245DWR 296-1117-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 165) 44 33 
SN74AHCT126DR 296-4658-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 305.00/2,500 
SN74AHCTI26N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate. yah et SN74AHCT245DWR | 296-1117-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHCT126PWR  |296-4660-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 50.40 30 SN74AHCT245N coogi Ceognog| Tri-State Octal Bus Transcaive 20-Dip FOE aoe 
SN74AHCT126PWR 296-4660-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 280.00/2,000 SN74AHCT245PWR 296-1118-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP A4 i Lae 
SN74AHCTID6ODREP 1206-29980-1-ND | Tri-State Ouad Bus Buffer Gate a as SN74AHCT245PWR__ |296-1118-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 246.00/2,000 
SN74AHCT126QDREP | 296-22280-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 1072.50/2,500 SN74AHCT245RGYR PEGA Soobgg ND)! Tri-State Octal Bus Transcaive 0-OFN RCC Ono 
SN74AHCT1260DRQ1 |296-17134-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate. 8569 SN74AHCT245RGYR — |296-18536-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-OFN 200.00/1,000 
SN74AHCT126QDRQ1_|296-17134-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 552.50/2,500 SN74AHCT273DBR | 296-4726-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SS0P 60 A584 
SN74AHCT126QPWREP| 296-22281-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 99 8366 SN74AHCT273DBR —]296-4726-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT1260PWREP] 296-22281-0-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 878.00/2,000 SN7AAHCT278DW ___[2OGaISS89z5aND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-S0IC PERCO RENEE 
SN74AHCT132D 96-1472-5-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT273PWR — | 296-4727-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear -20-TSSOP 50-4080 
with Schmitt-Trigger 45 36 «27 SN74AHCT273PWR | 296-4727-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 278.00/2,000 
-A664-1-| iti SN74AHCT367DBR —‘| 296-4733-1-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Driver. 16-SSOP 1.05 88 70 
SN74AHCT132DBR | 296-4661-1-ND | Quad Positive NAND Gate 
with Schmitt-Trigger 55 4433 SN74AHCT367DBR —_—_‘| 296-4733-2-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver. 16-SSOP 932.00/2,000 
SN74AHCTI32DBR 1296-4667-2:ND "| Quad Positive NAND Gate SN74AHCT367DGVR _ |296-4734-1-ND_| Tri-State Hex Buffer/Drive .16-TVSOP 1.05 88.70 
with Schmitt-Trigger 308,00/2,000 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive -16-TVSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT132N 296-1473-5-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive: 16-SOIC 55 A438 
with Schmitt-Trigger 50 40 30 SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHCT132NSR 296-13141-1-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT367PWR 296-4736-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive .16-TSSOP 48 36.27 
with Schmitt-Trigger INpUt ...-..ec.00.0 14-S0P 55 44233 SN74AHCT367PWR __|296-4736-2-ND_| Tri-State Hex Buffer/Drive .16-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT132NSR 296-13141-2-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373DBR 296-4737-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 60 A534 
with Schmitt-Trigger Input... 14-SOP 308.00/2,000 SN74AHCT373DBR 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT132PWR 296-4662-1-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373DW 296-4739-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC fg paAeeo. 
with Schmitt-Trigger 50 40 30 SN74AHCT373DWR 296-4739-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc 20-SOIC fog SU es) 
SN74AHCT132PWR 296-4662-2-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373DWR 296-4739-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC 308.00/2,000 
with Schmitt-Trigger 280.00/2,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
ele Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 4 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74AHCT373N 296-4740-5-ND |Tri-State Octal Transparent D-Type Latch.....20-Dip 56 42 32 SN74AHCT16541DGGR | 296-4699-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 1.60 1.28 96 
SN74AHCT373PWR —|296-4741-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 55 4433 SN74AHCT16541DGGR | 296-4699-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 1664.00/2,000 
SN74AHCT373PWR —-|296-4741-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch..... 308.00/2,000 SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! -48-TVSOP 1.60 1.28 96 
SN74AHCT374DBR —_|296-4742-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 1664.00/2,000 
Edge-Triggered Flip-FlOP «csc 60 45 «34 SN74AHCT16541DL | 296-4701-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP_ 1.60 1.28 96 
SN74AHCTS74DBR | 296-4742-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type AHCU Family 
Edge-Triggered Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHCU04D 296-9759-5-ND | Hex Inverter. 14-S0IC 39 «©«.32~—S2P 
SN74AHCT374DGVR —|296-4743-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4DBR 296-9760-1-ND | Hex Inverter. 14-SSOP 46 37 _—««26 
Edge-Triggered Flip-Flop 66 50 38 SN74AHCUO4DBR 296-9760-2-ND | Hex Inverter. 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHCT374DGVR —|296-4743-2-ND Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4DGVR | 296-9761-1-ND_ | Hex Inverter. 14-TVSOP 5041 
Edge-Triggered Flip-Flop 438.00/2,000 SN74AHCUO4DGVR | 296-9761-2-ND_ | Hex Inverter. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHCT374DWR 296-4744-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4MPWREP | 296-22290-1-ND | Hex Inverter . .14-TSSOP 84 =—.63— «48 
Edge-Triggered Flip-Flop 55 4433 SN74AHCUO4MPWREP | 296-22290-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 558.00/2,000 
SN74AHCT374DWR ‘| 296-4744-2-ND Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4N 296-9762-5-ND | Hex Inverter. 50.40.30 
Edge-Triggered Flip-Flop 308.00/2,000 SN74AHCUO4PWR ‘| 296-9763-1-ND_ | Hex Inverter. 39 82:22 
SN74AHCT374N 296-4745-5-ND_ |Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4PWR | 296-9763-2-ND_| Hex Inverter. 216.00/2,000 
Edge-Triggered Flip-Flop 56 42 32 SN74AHCU04RGYR 296-13916-1-ND | Hex Inverter . 155 44 33 
SN74AHCT374PWR 1296-4746--ND Tristate Octal Doe acne SN74AHCUO4RGYR | 296-13916-2-ND He aia eag 154.00/1,000 
ge-Triggered Flip-Flop Z F F 
SN74AHCT374PWR —-|296-4746-2-ND Tri-State Octal D-Type SN74AHCIGOODBVR | 296-1087-1-ND Single 2-Input NAND Gate Me 
Edge-Triggered Flip-Flop . 308.00/2,000 SN74AHC1GOODBVR | 296-1087-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT540DBR _|296-4747-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHCIGOODCKR | 296-8741-1-ND_ | Single 2-Input NAND Gate .. AQ 8220 
SN74AHCT540DBR —‘[296-4747-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHC1GOODCKR =| 296-8741-2-ND_| Single 2-Input NAND Gate .. 270.00/3,000 
SN74AHCT540DGVR —|296-4748-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHC1GOODRLR | 296-19780-1-ND | Single 2-Input NAND Gate A235 24 
SN74AHCTS40DGVR =‘ |296-4748-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHC1GOODRLR | 296-19780-2-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 444.00/4,000 
SN74AHCT540DW 296-4749-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36 © 27 SN74AHC1GO0QDCKRQ1 | 296-23670-1-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! AGEs /uuuee2O 
SN74AHCTS40DWR —_|296-4749-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver ‘484 36~SCt«7 SN74AHC1GO0QDCKRO1| 296-23670-2-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! 357.00/3,000 
SN74AHCTS40DWR  |296-4749-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74AHC1G02DBVR | 296-1088-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. 40 3222 
SN74AHCT540N 296-4750-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 4232 SN74AHC1G02DBVR | 296-1088-2-ND_| Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCTS40PWR — /296-4751-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 56 4232 SNPAAHCTGOZDCKR  ORiIg GND Single 2-Input NOR Gate. AY eae 
oes if a‘ SN74AHC1GO2DCKR | 296-8742-2-ND_| Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT540PWR —-|296-4751-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN/4AHCECODRLR  (BUREAPSUETINIAY Sin lo 2cIneut NOR ip oa 
SN74AHCT541DBR _|296-4752-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 60.45.34 SR AATCVCOsDHLL  \seeeeaseb tun sii olen Nod Go: oe aang 
SN74AHCT541DBR —_[296-4752-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHC1GO2MDCKREP | 296-23230-1-ND Single 2: input NOR Cate. Ay wae 
SN74AHCT541DWR —-|296-4754-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 48 3627 ; : : : : 
SN74AHCTE41DWA BOER SRNB A Tri : SN74AHCTGO2MOCKREP |296-23230-2-ND | Single 2-Input NOR Gate. 585.00/3,000 
~ ree ri-State Octal Buffer/Drive' 320.00/2,000 © ee ; 
SN74AHCTS41IDWREP [OGEIESGORINEN Tri-State Octal Butfer/Drt 0p ay Ge SN74AHC1GO4DBVR | 296-1089-1-ND | Single Inverter Gate . AQ 322 
SN4AHCTE41IDWREP ISSCHGEESe ANT Tri-State Octal Butter Driver matenticg oat SN74AHC1GO4DBVR | 296-1089-2-ND | Single Inverter Gate . 270.00/3,000 
y = eee 7: -1090-1- ingle Inverter Gate .. i 4 z 
Nrotale Octal Sutter/Drvel SN74AHC1GO4DCKR | 296-1090-1-ND_ | Single | G 40032) 0020) 
SN74AHCTS41N 296-4755-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 56 A232 SN74AHC1GO4DCKR _ | 296-1090-2-ND_| Single Inverter Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT541NSR — |296-13145-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHCIGO4DRLR ~1296-19375-1-ND | Single Inverter Gate qa 35 34 
SN74AHCT541NSR 296-13145-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1GO4DRLR ~— | 296-19375-2-ND | Single Inverter Gate . 444.00/4,000 
SN74AHCT541PWR — /296-1120-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 3627 SN74AHC1GO4QDCKRQ1 | 296-17248-1-ND | Single Inverter Gate . 46 3726 
SN74AHCT541 PWR 296-1120-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: 320.00/2,000 SN74AHC1GO4QDCKRQ1 | 296-17248-2-ND | Single Inverter Gate . 357.00/3,000 
SN74AHCT573DBR _[296-4756-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1GO8DBVR | 296-1091-1-ND_| Single 2-Input AND Gate. AO 82 
SN74AHCT573DBR _—|296-4756-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTGOSDBVR | 296-1091-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT573DGVR_~—-|296-4757-1-ND_ Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .60 45 34 SN74AHC1GO8DCKR =| 296-8743-1-ND | Single 2-Input AND Gate. 5-SOP 40 poceee, 
SN74AHCT573DGVR —|296-4757-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1GO8DCKR | 296-8743-2-ND_| Single 2-Input AND Gate. 5-SOP 270.00/3,000 
SN74AHCT573DW 296-4758-5-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch AS 36 SN74AHC1GO8DRLR | 296-19376-1-ND | Single 2-Input AND Gate. SOT-553 423524 
SN74AHCT573DWR —-1296-4758-1-ND [Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48° «4.3627 SN74AHC1GO8DRLR__| 296-19376-2-ND | Single 2-Input AND Gate. SOT-553 444.00/4,000 
SN74AHCT573DWR ~~‘ |296-4758-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SN74AHCIGI4DBVR | 296-1092-1-ND_ | Single Schmitt-Trigger Inverter Gat OT-23-5. «AOC 
SN74AHCT573N 296-4759-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch eee SN74AHCIG14DBVR | 296-1092-2-ND_ | Single Schmitt-Trigger Inverter Gat (0T-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT573PWR —-|296-1121-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 50 40 30 SN74AHC1G14DCKR | 296-8748-1-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter Gat Sc70-5 40 32) 2 
SN74AHCT573PWR __|296-1121-2-ND [Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 278.00/2,000 SN74AHC1G14DCKR | 296-8748-2-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter Gat 670-5 270.00/3,000 
SHEETS arora Su ee F eateoit | ME SRN Seager Sa Sn ree an 2 ataat 
SN74AHCT574DBR —_—‘|296-4760-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fl 400.00/2,000 -23232-2- - 00/4, 
ee Te Or pa ere ie SN74AHC1G32DBVR | 296-1093-1-ND_ | Single 2-Input OR Gate 40 32° «22 
SN74AHCT574DGVR —|296-4761-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 : 
SN74AHCTS74DGVR |296-4761-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHGIG32DBVR Bagi BuO Single 2-Input OR Gate ano Ny 
ee. ‘ : ina SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-1-ND | Single 2-Input OR Gate AO 322 
SN74AHCT574DWR___|296-4762-1-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop AB 36 i 
- - SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-2-ND_| Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT574DWR —_|296-4762-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 : 
‘ ; SN74AHC1G32DRLR | 296-19378-1-ND | Single 2-Input OR Gate 42 35 2A 
SN74AHCT574N 296-4763-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 56 «4232 oo eee : 
SN74ANCTE74PWR | BERMETRRRENBIM Tri : SN74AHC1G32DRLR | 296-19378-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-553 444,00/4,000 
- -1- ri-State Octal D-Type Flip-Flop AT 38 © .29 = ey 5 4 99.1 
j ! SN74AHC1G32TDBVRQ1 | 296-17421-1-ND | Single 2-Input OR Gate 0T-23-5 46 37 .26 
SN74AHCT574PWR —-|296-4764-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 264.00/2,000 oo pe ae 
SN74ALiC TSA Beeer PENG o-Bit Shift Rai idant Real oe ees SN74AHC1G32TDBVRO1 | 296-17421-2-ND | Single 2-Input OR Gate (OT-23-5 357.00/3,000 
OTA Reeth eee * 2 = SN74AHC1G86DBVR _|296-1094-1-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate 0T-23-5 A082 
-4766-1- Bit Shift Register w/Output Registe : : : SN74AHCIGB6DBVR | 296-1094-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate (OT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT594DBR —-]296-4766-2-ND |8-Bit Shift Register w/Output Registe 638.00/2,000 SN74AHC1G86DCKR | 296-8750-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 070-5 40 32 22 
SN74AHCTS94PWR | 296-4767-1-ND_|8-Bit Shift Register w/Output Registe 96 72 CM SN74AHC1G86DCKR | 296-8750-2-ND_ | Single 2-Input Exclusive OR Gate 070-5 270.00/3,000 
SN74AHCT594PWR 296-4767-2-ND_|8-Bit Shift Register w/Output Register.... 16-TSSOP 638.00/2,000 SN74AHCIG86DRLR | 296-19738-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-SOP. 14908 35). 2a! 
SN74AHCT595D 296-14308-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 16-SOIC 554483 SN74AHC1G86DRLR__ | 296-19738-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-SOP 444.00/4,000 
SN74AHCT595DBR —_|296-13490-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 16-SSOP 967254 SN74AHC1G86MDCKREP |296-23233-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate C705 60S 
SN74AHCT595DBR —_‘|296-13490-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registel 638.00/2,000 SN74AHC1G86MOCKREP | 296-23233-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 585.00/3,000 
SN74AHCT595PWR ‘| 296-9758-1-ND Tri-State 8-Bit Shift Register... Ry De SN74AHC1G125DBVR_ | 296-8744-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 40 kp 2 
SN74AHCT595PWR — |296-9758-2-ND Tri-State 8-Bit Shift Register 294.00/2,000 SN74AHC1G125DBVR | 296-8744-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16240DGGR |296-4681-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20 90 SN74AHC1G125DCKR_ | 296-8745-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . A 32 
SN74AHCT16240DGGR |296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74AHCIG125DCKR |296-8745-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.50 1.20 .90 SN74AHC1G125DRLR | 296-23231-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 46) ar) 26 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74AHC1G125DRLR | 296-23231-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 476.00/4,000 
SN74AHCT16240DL —_|296-4683-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 150 1.20 90 SN74AHC1G126DBVR | 296-8746-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . AQ) 32) 22 
SN74AHCT16244DGGR |296-4684-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 1.20 90 SO CCE eexG Se State Sina ote nee = ee 
SN74AHCT16244DGGR |296-4684-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 8747-1 ri-State Single Bus Buffer Gate . : : : 
SNAAHCTI6244DGVR (296-4085-1-ND TriState 16-8 BulferDrver. 150° 120-90 SN74AHCIG126DCKR [PO Siilaca Dm Tri-State Single Bus Buffer Gate . alogiesmuy 
SN74AHCT16244DGVR |296-4685-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN7AAHGIG126DRLR' (PARI iiggn oy Tri-State Single Bus Buffer Gate . A, es 
SN74AHCT16244DL — |296-4686-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 150 1.20 90 Sa Ate Ca poe SS7 eNO eae singe Bus Buffer Gate . a re Os 000 
SN74AHCT16245DGGR |296-4687-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 150 120 90 ae ingieaveneT ate : : : 
SN74AHCT16245DGGR |296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 7560.0072,000 SN74AHCTGUDADBVR | 295=1095-2:NDIi Single Inverter Gate . 270.00/3,000 
‘ f } as SN74AHC1GU04DCKR | 296-8751-1-ND | Single Inverter Gate . AQ 32.22 
SN74AHCT16245DGVR |296-4688-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1:50 1:20) (90 SN74AHC1GUO4DCKR |296-8751-2-ND | Single Inverter Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16245DGVR |296-4688-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1560.00/2,000 ee (Be : ay 
} : : SN74AHC1GU04DRLR | 296-23234-1-ND | Single Inverter Gate . 42 35 2d 
SN74AHCT16245DL 296-4689-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.50 1.20 90 a Epi f 
] ! SN74AHC1GU04DRLR_| 296-23234-2-ND | Single Inverter Gate. 444.00/4,000 
SN74AHCT16373DGGR |296-4690-1-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Late 150 120 90 ; 
- - SN74AHCTIGOODBVR |296-1171-1-ND | Single 2-Input NAND Gate .. AQ 3222 
SN74AHCT16373DGGR |296-4690-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ... 1560.00/2,000 SN74AHCT1GOODBVR |296-1111-2-ND_ | Single 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DGVR |296-4691-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 150 120 90 SN74AHCTIGOODCKR |296-4703-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 40. 32. 29 
SN74AHCT16373DGVR |296-4691-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1560.00/2,000 SN74AHCT1GOODCKR |296-4703-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DL 296-4692-5-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latc 150 1.20 .90 SN74AHCT1GO2DBVR | 296-4704-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate. 38 30 «22 
SN74AHCT16374DGGR |296-4693-1-ND_|Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 150 120 90 SN74AHCTIGO2DBVR | 296-4704-2-ND | Single 2-Input NOR Gate. 258.00/8,000 
SN74AHCT16374DGGR |296-4693-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO2DCKR |296-4705-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. @ 2 
SN74AHCT16374DGVR |296-4694-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 150 120 90 SN74AHCT1GO2DCKR |296-4705-2-ND | Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DGVR |296-4694-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO4DBVR_ | 296-1112-1-ND | Single Inverter Gate . ee: 
SN74AHCT16374DLR |296-4695-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 150 1.20 .90 SN74AHCT1GO4DBVR_|296-1112-2-ND_| Single Inverter Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DLR | 296-4695-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 780.00/1,000 SN74AHCT1GO4DCKR | 296-4706-1-ND | Single Inverter Gate . 40 192022. 
SN74AHCT16540DGGR |296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 160 128 96 SN74AHCT1GO4DCKR | 296-4706-2-ND | Single Inverter Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16540DGGR |296-4696-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1664.00/2,000 SN74AHCT1GO8DBVR | 296-1113-1-ND | Single 2-Input AND Gate. AO 82 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 160 1.28 96 SN74AHCT1GO8DBVR |296-1113-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1664.00/2,000 SN74AHCT1GO8DCKR_|296-4707-1-ND_| Single 2-Input AND Gate. AQ 32 
SN74AHCT16540DL _|296-4698-5-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver cece 160 128 96 (Continued) 
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EXAS i i@ 2 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
TL. Digi-Key Price Each Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74AHCT1GO8DCKR |296-4707-2-ND | Single 2-Input AND Gate 5-SOT 270.00/3,000 SN74ALS157AN 296-14719-5-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux.. ne 
SN74AHCT1GO8DRLR | 296-19593-1-ND | Single 2-Input AND Gate SOT-553 42 «0.352 SN74ALS158NSR 296-13147-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mu 240 1.92 1.44 
SN74AHCT1GO8DRLR_ | 296-19593-2-ND | Single 2-Input AND Gate .SOT-553 444.00/4,000 SN74ALS158NSR 296-13147-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mu 2496.00/2,000 
SN74AHCTIG14DBVR | 296-1114-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert SOT-23-5 EM) ee 22 SN74ALS161BN 296-1487-5-ND | 4-Bit Sync. Decade/Binary Counter. 96 72 54 
SN74AHCT1G14DBVR_ | 296-1114-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALS163BD 296-23237-5-ND | 4-Bit Sync. Decade/Binary Counter. 87 73 58 
SN74AHCTIG14DCKR | 296-4712-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate -SOT 40 gE SN74ALS163BN 296-1488-5-ND |4-Bit Sync. Decade/Binary Counter. 87 73. 58 
SN74AHCT1G14DCKR | 296-4712-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate 270.00/3,000 SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Register. 16-SSOP 3.04 243 1.89 
Ee a oe Nt Ses ND Seu On pa 40 aA nee SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Register. 3622.00/2,000 
-1115-2- ingle 2-| .00/3, SN74ALS169BNSR | 296-13148-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter.........16-SOP 132 110 88 
Se ee ane oe 40 SITS SN74ALS169BNSR | 296-13148-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte 16-SOP 1170.00/2,000 
~ -2- ingle 2-Inpu ate .00/3, = Eye 2 ip- | 
SN74AHCTIG86DBVR | 296-4714-1-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate . 40. 32 «22 SHTIATS 7908 paca ae gine Quad D-Type Flip-Flop . 16-301 aR CCRaE mmr 
! : SN74ALS175DR 296-14721-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop . 16-SOIC 780.00/2,500 
SN74AHCT1G86DBVR |296-4714-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . 270.00/3,000 Ses ei ; i 
; ; SN74ALS191AN 296-5034-5-ND | Sync. 4-Bit Up/Down Binary Counte! 1.83 146 1.10 
SN74AHCT1G86DCKR | 296-4715-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate .. 40 Be ced! SN74ALS193AN 296-14722-5-ND |4-Bit Sync. Binary Counter. 183 146 110 
SN74AHCT1G86DCKR_|296-4715-2-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate . 270.00/3,000 SN74ALS240ADWA — |BOGHEG oat Tisite Gctal Bac Dine: eo O® 
SN74AHCT1G125DBVR |296-4708-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate a. <2 oD - - : : : 
ences iy ; SN74ALS240ADWR | 296-14724-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 824.00/2,000 
SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate 270.00/3,000 SN/4ALSO40AN pee o MEI Tri-State Ootel Butten/Drh 60 seed 
SN74AHCT1G125DCKR |296-4709-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate eB is ede seagoy Trl State Octal Buffer/Driver leer bape 
SN74AHCT1G125DCKR |296-4709-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate 270.00/3,000 SN7AALS249ANSR [22g i agegeg) Tri-State Quad Bus Transcel BES lbs | ese 
SN74AHCT1G125DRLR | 296-19379-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate cmc Zane SUA Se NR (BeERE RESTA Voor clad Bus Transcelva Pea dar 
SN74AHCT1G125DRLR | 296-19379-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 476.00/4,000 alla ri-State Octal Buffer/Line Driver SiS Ea 
SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-1-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate 82 2 SN74ALS244CDWR | 296-1124-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 87 7358 
SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 270.00/3,000 SN74ALS244CDWR — | 296-1124-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 772.00/2,000 
SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate A) Bp SN74ALS244CN 296-1490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 87 7358 
SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate 270.00/3,000 Se aperonee Bae SOO END usta pe Bus Transoet 0-SSOP 1.16 Pert 
ALB Family - }-2-| ai ate Octal Bus ranscelve! A é 
SN74ALB16244DGGR | 206-0764-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 506 4.05 3.15 SN74ALS245ADW = | 296=11125:5-ND Tri-State Octal Bus Transceive SETS 
9.1 a3 Ri ‘ SN74ALS245ADWR 296-1125-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivet 87 30.08 
SN74ALB16244DGGR |296-9764-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 5738.00/2,000 SN74ALSD45AnWR  (SECHMOREAIAIM i-Stats Octal Bus Tievenei aNADaRE 
SN74ALB16244DGVR | 296-9765-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 : Bai ae volte Octal Bus Transceive 002 
SN74ALB16244DGVR | 296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5738.00/2,000 SNTAALS245AN Boca eoeagow| Tri-State Octal Bus Transceive i Be 
SN74ALB16244DL _| 296-9766-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND [Tri-State Quad 2-1 Line Mux... 90__.75__.60 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 SN74ALS257ADR 296-14728-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux. I 975.00/2,500 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2869.00/1,000 SN74ALS257AN 296-5051-5-ND_ | Tri-State Quad 2-1 Line Mux. 16-Dip 90 75 60 
SN74ALB16245DGGR | 296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS259DR 296-14729-1-ND |8-Bit Addressable Latch.. W6-SOIG 2.27, 1.82 1.42 
SN74ALB16245DGGR | 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN74ALS259DR 296-14729-2-ND | 8-Bit Addressable Latch.. 3182.50/2,500 
SN74ALB16245DGVR_|296-9768-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS273DWR___|296-1126-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 90 75 60 
SN74ALB16245DGVR | 296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN74ALS273DWR 296-1126-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 798.00/2,000 
SN74ALB16245DLR | 296-9769-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS273N 296-1493-5-ND_ Octal D-Type Flip-Flop with Clear 90 75 60 
SN74ALB16245DLR | 296-9769-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2869.00/1,000 SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND | Tri-State 8-Bit, Universal Shitt/ 
ALS Family Storage Register... . 3.60 288 2.24 
SNOSALST76D 296-9698-5-ND_ | Differential Bus Transceive mommy | NAS eee Sorueheiser foamnecan 
a ee eae Bee ei ey] Civerentlal Bus Transcelve SO  aNsitane SN74ALS373ADWR  |296-14735-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-SOIC_ 84 +70 56 
SN6SALS10DR 296-14638-1-ND | Differential Driver and Rece 238 190. 1.43 SN74ALS373ADWR | 296-14735-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latc 20-SOIC 744.00/2,000 
SN65ALS180DR 296-14638-2-ND | Differential Driver and Receiver Pair.......... 14-SOIC 3040.00/2,500 Soe ennwel Peale eeei ite feel oe eigen a ty 8 
SNGSALS544NSR 296-15214-1-ND | Differential Interface LD Drive 360 288 2.24 pieces I 7 ip-Flop.. J : : 
SN65ALS544NSR 296-15214-2-ND | Differential Interface LD Drive 4080.00/2,000 SN74ALS374ADWR | 296-1128-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 744.00/2,000 
SNG5ALS1176DR 296-9697-1-ND_| Differential Bus Transceivel 3.94 315 2.45 SN74ALS374AN 296-1498-5-ND_ [Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 84.7056 
SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceiver 5512.50/2,500 SN74ALS520N 296-14739-5-ND |8-Bit Identity Comparator... 145° 116 87 
SN74ALSOOAD 296-1477-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate ce ee SN74ALS521NSR 296-13151-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 138 110 83 
SN74ALSOOADBR 296-5000-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 80 60 45 SN74ALS521NSR 296-13151-2-ND |8-Bit Identity Comparator 1508.00/2,000 
SN74ALSOOADBR 296-5000-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 532.00/2,000 SN74ALS534ADWR __ | 296-14740-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 2.25 1.80 1.40 
SN74ALSOOADR 296-1477-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 72 54 A SN74ALS534ADWR | 296-14740-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 2550.00/2,000 
SN74ALSOOADR 296-1477-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 585.00/2,500 SN74ALS540DWR ‘| 296-14741-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 213 170 1.28 
SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 80 60 45 SN74ALS540DWR —-|296-14741-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 2210.00/2,000 
SN74ALSOOANSR 296-5001-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 478.00/2,000 SN74ALS540-1NSR | 296-13152-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 5.27 422 3.28 
SN74ALSO2ADR 296-14705-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. HO oANeA SN74ALS540-1NSR __|296-13152-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 6248.00/2,000 
SN74ALSO2ADR 296-14705-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 585.00/2,500 SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 135 113 © 90 
SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 76 57 8 SN74ALS541DWR ‘| 296-14742-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 135 143 90 
ee eee Hex inverter £ a a SN74ALS541DWR ‘| 296-14742-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1198.00/2,000 
-5004-1- ex Inverter : i 3 SN74ALS541N 296-1500-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 135 143 90 
SN74ALS04BDBR 296-5004-2-ND | Hex Inverter 478.00/2,000 SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver 135 113  .90 
Soap Sot ee aN es er 7 acon ae SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 7198.00/2,000 
EN ZAAISOABI ASS LETRA Neel He a ae SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch 84 70 56 
SuITALSOSADR Sa AATOTAAD Hecnsaist 3a SN74ALS573CDWR | 296-1129-1-ND_|Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 84 70 56 
SN74ALSOSADR 996-14707-2-ND | Hex Inverter 3 585.00/2,500 SN74ALS573CDWR Bee herentlp Tre State Octal D-Type Transparent batch: 20-S0lG 744.00/2,000 
SN74ALSOSAN 996-1482-5-ND_ | Hex Inverter with O 76 57 43 SN74ALS573CN 296-1502-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.....20-Dip 84 70 56 
SN74ALS08D 996-1123-5:ND | Quad 2-In é : i : SN74ALS574BDW 296-1503-5-ND_ [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 7 (a 
put AND Gate . 14-010 72544 SN ‘ ; 
eee i j 74ALS574BDWR ‘| 296-14745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 84 «70 «56 
SN74ALSO8DR 296-1123-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate . A4-SOIG 7254 i ! 
SN74ALS574BDWR | 296-14745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 744.00/2,000 
Sy eee a aaq ven) Quad 2-Input AND Gate . Sager SN74ALS574BN 296-1504-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 8470 56 
SN7AALSOBN pattem) Quad 2 Input AND Gate Os SN74ALSEBOBNSR _|296-13154-1-ND | Tri-St Octal D-Type Transparent Lato 234 188 146 
SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 72 54 A Eb yp P d A : 
SN74ALS10ADR 296-14712-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 585.00/2,500 SN74ALS580BNSR 296-13154-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late 2652.00/2,000 
SN74ALS10AN 296-5011-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .. 72 54. AM SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver . 3.51 281 2.19 
SN74ALST1ADR 296-14713-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 06 72 54 SN74ALS641A-1DW =| 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output Soin 254) 1,98 
SN74ALS11ADR 296-14713-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 780.00/2,500 SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND Octal Bus Transceiver with oc Output 2.61 2.09 1.63 
SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 96 72 54 SN74ALS645AN 296-5076-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 150 120 90 
SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND_| Dual 4-Input AND Gat 780.00/2,500 SN74ALS652ANT 296-14747-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 24-Dip 497 3.98 3.10 
SN74ALS27ADR 296-14731-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 84.70 56 SN74ALS688N 296-14748-5-ND |8-Bit Identity Comparator... 20-Dip 439 351 273 
SN74ALS27ADR 296-14731-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 910.00/2,500 SN74ALS874BNT 296-14752-5-ND |Dual 4-Bit D-Type Flip-Flop. 24-Dip 2.75 2.20 1.71 
SN74ALS30AN 296-1494-5-ND | 8-Input NAND Gate 72 54° A SN74ALS996DWR ‘| 296-5098-1-ND | 8-Bit READ-BACK Late 24-SOIG 9.66 7.73 6.53 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 72 54 A SN74ALS996DWR _| 296-5098-2-ND _|8-Bit READ-BACK Late 24-SOIC 12076.00/2,000 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate: 585.00/2,500 SN74ALS996NT 296-1507-5-ND /8-Bit READ-BACK Late! 24-Dip 9.66 7.73 6.53 
SN74ALS32N 296-1495-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate ee SN74ALS1005DR 296-14709-1-ND |Hex Inverting Buffer. 14-S0I0 145 116 87 
SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 1480107254 AT SN74ALS1005DR 296-14709-2-ND |Hex Inverting Buffer. 14-SOIC 1855.00/2,500 
SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer -14-SOIC 585.00/2,500 SN74ALS1005NSR — |296-13146-1-ND | Hex Inverting Buffer p 14-SOP 1.38 1410  .83 
SNIAALSTAAD Palle Dual Type Flip-Flop 4 SO & & BD SN74ALS1005NSR | 296-13146-2-ND |Hex Inverting Buffer with OC Outpui 1508.00/2,000 
-1130-1- ual D-Type Flip-Flop 14- : : : SN74ALS1034D 296-5007-5-ND [Hex Non-Inverting Driver 783 146 1.10 
SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop 14-8016 715.00/2,500 SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND |Hex Non-Inverting Buffer 145 116 87 
Se ee ere etc aaa—ideee | S$ | Saison |e erg 40s ovinenng ut sss 
-14751-1- i i : : : SN74ALS1035N 296-5009-5-ND_ |Hex Non-Inverting Buff 145 116 87 
SN74ALS86DR 296-14751-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0IC 422.50/2,500 SN74ALS29807NT  (BECRIAOREAIMT Tri-State 10-Blt Gutter. Ban aa aia 
SN74ALS109AN Eagle AUR ANE) Dual J-K Flip-Flop... 16-Dip oe Ooo SN75ALS057DWR | 296-12932-1-ND | Quad Interface Bus Transceive 20-SOIG. 4.37 350 2.72 
SN74ALS112AN 296-5013-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered F/I 16-Dip 84 70 56 i 
- SN75ALS057DWR 296-12932-2-ND | Quad Interface Bus Transceive 20-SOIC 4948.00/2,000 
SN74ALST38ADR 296-14714-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16SOIG 96. «72 ~=C«A Ricsorae i al 
SN75ALS057N 296-9927-5-ND | Quad Interface Bus Transceive 20-Dip 437 350 2.72 
SN74ALS138ADR 296-14714-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 780.00/2,500 Da RGAe EL ; : 7 
SN74ALS138AN 96-1485-5-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demux ; 96 72 54 SN75ALSO85DW 296-12933-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver .. 24-SOIC 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS139DR 296-14715-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu: 73 6552 SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver . 24-Dip 9.50 7.60 6.42 
a eee ese, | Soasien" canes (fase racer “ip G0 18 th 
Santee BRE ETAL oa Date eens Te SN7SALS162DW _|296-9934-5-ND_ | Octal Bus Transceive 24-SOI0 470 3.77 293 
SN74ALS151DR 296-14717-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Mu “" 975.00/2,500 SN75ALS162DWR | 296-14963-1-ND | Octal Bus Transceivel 24-SOIG 4.70 3.77 2.93 
SN74ALS157ADR 296-14718-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 16-SOIG 9.90.75 «60 SN75ALS162DWR 296-14963-2-ND | Octal Bus Transceive 5330.00/2,000 
SN74ALS157ADR 296-14718-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. .16-SOIC 975.00/2,500 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi )Reel 
Ll Digi-Key Price Each LUblE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 0 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75ALS163DWR _|296-9935-1-ND | Octal Interface Bus Transceiver . 530 424 3.58 SN74ALVCO8DGVR —_[296-5107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-1VSOP 278.00/2,000 
SN75ALS163DWR — |296-9935-2-ND | Octal Interface Bus Transceiver . 6626.00/2,000 SN74ALVCO8DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 148010 45 3627 
SN75ALS170ADW  |296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver 552 442 3.73 SN74ALVCO8DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-SOIC 305.00/2,500 
SN75ALS171ADW  |296-9937-5-ND_ | Triple Differential Bus Transceiver 552 442 3.73 SN74ALVCOBIDREP —_|296-20770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14S0IC 80 60 45 
SN75ALS1710WR __|296-9938-1-ND_| Triple Differential Bus Transceiver 514 412 3.47 SN74ALVCOBIDREP __|296-20770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 650.00/2,500 
SN75ALS171DWR 296-9938-2-ND | Triple Differential Bus Transceiver 6426.00/2,000 SN74ALVCO8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 45 36.27 
SN75ALS172ADW —|296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Drivel 3.26 261 2.03 SN74ALVCO8PWR —-|296-5109-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN75ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Drive 3.26 261 2.03 SN74ALVCO8RGYR | 296-13918-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-0FN 64.4836 
SN7SALSI7SN 296-9851-5-ND Qua Diferental Line Recave. Be ae) ve SN74ALVCOBRGYR —_‘|296-13918-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-OFN 213.00/1,000 
75ALS17 -9952-5-| uad Differential Line Drive i i AT SN74ALVC10D 296-1509-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-S0IC 453867 
SN75ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receive 286 229° 1.78 SN74ALVC1ODR 296-1509-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 148010 45 «36 27 
SN75ALS175NSR 296-9954-1-ND | Quad Differential Line Receive! 2.86 2.29 1.78 SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND | Quad Differential Line Receive 3238.00/2,000 SN74ALVC10DGVR 296-5110-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TVSOP 50 40 30 
SN75ALS176AD 296-9955-5-ND__| Differential Bus Transceiver 1.75 1.40 1.05 SN74ALVC10DGVR —|296-5110-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN75ALS176ADR 296-14964-1-ND | Differential Bus Transceive 1.75 1.40 1.05 SN74ALVC10NSR 296-5111-1-ND Triple 3 Input NAND Gate 14-SOP 45 36 27 
SN75ALS176ADR 296-14964-2-ND | Differential Bus Transceive 2240.00/2,500 SN74ALVCIONSR 296-5111-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN75ALS176BD 296-9956-5-ND_| Differential Bus Transceive 1.75 1.40 1.05 SN74ALVC10PWR 296-5112-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate : HAG: AG 27) 
SN75ALS176BDR 296-14965-1-ND | Differential Bus Transceiver 1751.40 1.05 SN74ALVC10PWR 296-5112-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN7SALS176BDR 296-14965-2-ND | Differential Bus Transceive 2240.00/2,500 SN74ALVC14DGVR | 296-5119-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TVSOP = 504030 
a aoe operon iis Trenscave i i a SN74ALVC14DGVR___|296-5119-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverter .. .14-TVSOP 278.00/2,000 
75ALS171 -9958-5- ifferential Bus Transceive 55 1. : SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-S0I0 45 + «36.27 
SN7SALS176DR 296-14966-1-ND | Differential Bus Transceive 155 1.24 98 SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-S0IC -—-305.00/2,500 
SNe eee era pirerentt Bis Tansee Ae oe SN74ALVC14PWR 296-5121-1-ND | Hex Schmniti-Trioger (nverta “4-TSSOP 453627 
Pd erent Bu : ; : : SN74ALVC14PWR ‘| 296-5121-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP 252.00/2,000 
ee a aneront Diner Receher Fa a e = SN74ALVC32DGVR___|296-5139-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-TVSOP 453627 
~ -1- ifferential Driver/Receiver Pair. i q E a Zu oI = 
SN75ALS180DR 296-14967-2-ND | Differential Driver/Receiver Pair 2625.00/2,500 SNTAALVCS2DGVR Bea ego) cued 2-Input OR Gat =A INSOR ee oe OO 
Heron a { SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-8010 45 3627 
a) ae ie 12 | siraiventn —lsestano4m [Od ion reso“ abe 
HS Interentia! Dit } ; : : SN74ALVC32NSR 296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SOP 453627 
SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND Differential Driver/Receiver Pa ay abel eb) SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND_| Quad 2-Input OR Gat “44-SOP 252.00/2,000 
SN75ALS181NSR 296-9963-2-ND | Differential Driver/Receiver Pair. 2340.00/2,000 SN74ALVC32PWR 296-5142-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-TSSOP 45 36 7 
SN75ALS191D 296-9964-5-ND | Dual Differential Line Driver 1.25 1.00 75 ; : : ; 
Mierenitia toe SN74ALVC32PWR —-|296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate.. 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN75ALS191P 296-9965-5-ND | Dual Differential Line Drive Zone LOOM ayo : ; 
Sivactesn [age tue | Ore Une oe Tee | Ses, fa ar Su in tea ice al a 
ee ee eT ee a SN74ALVC125DR _|296-1510-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC__—_-422.50/2,500 
Sreusigin (eevee [aa peo # tose | amueasn [lisse (eemamecemca inte wstlewt 
SN75ALS192DR 296-14968-2-ND | Quad Differential Line Drive 650.00/2,500 SN ; : eee) 
SN7SALS199N Boee ea TA FEtRTGH| Quad Differential Line Drive Ba ae 74ALVC125NSR —|296-5114-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-S0P 62-39-30 
aes abate ; SN74ALVC125NSR —|296-5114-2-ND_|Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-SOP 346.00/2,000 
SN75ALS193D 296-9967-5-ND | Quad Differential Line Receive! 88 66.50 
SNTEAIS TER Fe see SME Gund Differential Une Recsiver ea SN74ALVC125PWR _|296-5115-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP_ 523930 
aay facrantGltinai DA ; ; ; SN74ALVC125PWR _[296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSS0P 346.00/2,000 
Selene See ed ote el ine nite 126 eson2soe | SN74ALVCI26VR |296-5116-1-ND_| Tri-State Quad Bus Butter Gate “4-1VSOP 5743.38 
Beacurey ‘gfcrantiallingiDid paws: SN74ALVC126DGVR | 296-5116-2-ND_|Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-TVSOP 380.00/2,000 
SOAS IoAN Re TE cee ote Line Ree ee tea ag. | SN7aaLvct260R — |296-5117-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-8010 52.39.30 
SN7BAL81970 PSO 7AM Quad Differential Line Receive ae SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 422.50/2,500 
SN7SALS197DR 96-14970-1-ND | Quad Differential Line Receive Gy 25 a SN74ALVC126NSR | 296-12859-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate “14-S0P 523930 
SN7SALS197DR 96-14970-2-ND | Quad Differential Line Receive 487 50/2,500 SN74ALVC126NSR —|296-12859-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-SOP 346.00/2,000 
SN7SALS197N 96-9972-5-ND | Quad Differential Line Receive Gy ae SN74ALVC126PWR —|296-5118-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 52,3930 
SN75ALS197NSR___|296-13319-1-ND [Tri-State Quad Differential Line Receiver... 16-SOP 60.4534 SN74ALVCIZ6PWR OS Menom (State Quad Bus Buffer Gate - 14-TSSOP 9 25:00/2,000 
SN7EALS197NSR SoscoqOAN Tri-State Ouad Differential Line Receive OOOO SN74ALVC244DGVR__|296-12862-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.... .20-TVSOP 62,4735 
SN7SALS199D 296-9973-5-ND | Quad Differential Line Receiver 126 105 84 SN74ALVC244DGVR _|296-12862-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-1VSOP 410.00/2,000 
SN75ALS1177N 296-9929-5-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC244DWR = 296-3 185-1-ND) | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC SON aa 
SN75ALS1177NSR —_|296-9930-1-ND_| Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 4.05 3.24 252 SN74ALVC244DWR _— |296-5135-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC 372.00/2,000 
SN75ALS1177NSR___|296-9930-2-ND_| Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 4590.00/2,000 SN74ALVC244IPWREP |296-19504-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 937862 
SN75ALS1178N 296-9931-5-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .... 405 3.24 252 SN74ALVC244IPWREP |296-19504-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 824.00/2,000 
SN75ALS1178NSR 296-12185-1-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC244NSR | 296-12863-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-S0P 56 A282 
SN75ALS1178NSR__|296-12185-2-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver .. 4590.00/2,000 SN74ALVC244NSR | 296-12863-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-SOP 372.00/2,000 
ALVC Famil SN74ALVC245DGVR =| 296-5137-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TVSOP 62 AT 35 
: remy SN74ALVC245DGVR | 296-5137-2-ND_|Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 410.00/2,000 
T4ALVC164245GRDR | 296-16868-1-ND Ee ai eae SN74ALVC245DWR __|296-5138-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIG 56 4232 
T4ALVC164245GRDR _|296-16868-2-ND |Tri-St. 16-Bit Noninverting Bus Transcv ~~ 4248,00/1,000 SOURCES SEE trot Oo) Bus Tanscolva soak Neos 
TALON ZOLR aay So eB Noninvarting Hej AOR <8 SN74ALVC245PWR — |296-9774-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive '20-TSSOP 372.00/2,000 
BUS HANSCOIVEL sass : : : SN74ALVC16244ADGGR |296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-TSSOP 86. 72—Sts«CSB 
T4ALVC164245Z0LR — ]296-23181-2-ND Ps ea ee morniene SN74ALVC16244ADGGR |296-5123-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 760.00/2,000 
; NE si ats SN74ALVC16244ADL |296-5124-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.05 88 70 
TARLNCVGARASZRDR IS gala) (1) State 16- Bit Noninverting Te SN74ALVC16244AGQLR |296-9772-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive “S6-VEBGA 1.88 1.50 1.13 
1 tae : 3 ; SN74ALVC16244AGQLR |296-9772-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel _56-VFBGA 975.00/1,000 
TARLVCVGARASZRDR IGS cuca) 1) Sate 16- Bit Noninverting Aan aginaGd SN74ALVC16334DGGR |296-1134-1-NO_|Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver.....48-TSSOP 1.25 1.00 75 
CALVGTEADTSINGGREP |BGAS GHHENEINY Tr State 16-Bt Neco ere SN74ALVC16334DGGR |296-1134-2-ND_|Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 1300.00/2,000 
Taher ann BA ee SN74ALVC16334DGVR |296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver.....48-1VSOP 1.25 1.00 75 
Saar outa Te. Mesa ; ; : SN74ALVC16334DGVR |296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 1300.00/2,000 
GALWOTG42ASINGGREP Taare 16 Bit Noninvarting Bus amram SN74ALVC16334DL |296-1515-5-ND_|Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-SSOP 1.25 1.00 75 
CALVCIB42451DLREP [SBM SOOCMENIN Tri-State 16+ inde SN74ALVC16834DGGR |296-1136-1-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
Tiarscalee aw OR “lee SN74ALVC16834DGGR |296-1136-2-ND_|Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-TSSOP 4208.00/2,000 
See a eT = : : SN74ALVC16834DGVR |296-12860-1-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 410 3.28 2.55 
GALVG164245IDLREP Ce ean iota  Noninverting Bus otooan SN74ALVC16834DGVR |296-12860-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-TVSOP 4642.00/2,000 
caaveneacin ame ae areas ee SN74ALVC16834DL — |296-1516-5-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.......56-SSOP 4.10 3.28 2.55 
GALVGIGA245MDGGREP Ce aaa ee Bus Ri A aan SN74ALVC16834GQLR |296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-VFBGA 5.40 4.32 3.65 
caLVctedzasmocaReP |296-19492-2-ND Tri-State 16-Bit Noninverting Bus ; ; ; SN74ALVC16834GQLR |296-5132-2-ND_|Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-VFBGA 3375.00/1,000 
Transceiver 5712.00/2,000 SN74ALVC16835DGGR |296-1137-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
Tea NTAE ‘ SN74ALVC16835DGGR |296-1137-2-ND  |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 56-TSSOP 2080.00/2,000 
SNTAALVGOODGYR — PEIEEEMEIREMN Ques o-itrut NAND Gate 30 a ou200n | SN74ALVC16835DGVR |296-5133-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
Satan ‘ oan SN74ALVC16835DGVR |296-5133-2-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCOODR 296-5101-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 45 36027 : HS i 
SN74ALVCOODR 296-5101-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 305.00/2,500 SN74ALVC16835DL 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drivel 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCOOIDREP 296-22291-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 80 60 ©.45 SN74ALVC162334DGGR |296-1131-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOOIDREP 1296-29291-2-ND |Ouad 2-Input NAND Gat $50.00/2,500 SN74ALVC162334DGGR |296-1131-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 4208.00/2,000 
SNP4ALVCOONSR, (ARES ERER Quad o-inout NAND Gate fe ge oy | SNTAALVC16233406VR |296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver...48-TVSOP 371 2.97 2.31 
SN74ALVCOONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate  950:00/2,000 SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver...... 48-TVSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCOOPWR 296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate A5 36 27 SN74ALVC162334DL | 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Drive 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOOPWR 296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 Sa eA eleeseaent eee aND trate Tee aera! Buses aye zal 
SN74ALVCO4D 296-1508-5-ND [Hex Invert 45. «36.7 1511-24 ti-State 16-Bit Universal Bus Drive 00/1, 
SN74ALveoADGvA ESR TOREMUTIIN ex Inverter op SN74ALVG162831DBBR |296-5125-1-ND |Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver...80-TVSOP 5.80 4.64 3.92 
SN74ALVCo4DeVR —_(|296-5105-2-ND_ | Hex Inverter 278.00/2,000 SN74ALVC162831DBBR |296-5125-2-ND |Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver ...80-TVSOP 7250.00/2,000 
SN74ALVCO4DR 296-14780-1-ND | Hex Inverter iy A oy SN74ALVC162834DL _|296-1512-5-ND _| Tri-State 18-Bit Universal Bus Drivel 56-SSOP_ 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DR 296-14780-2-ND |Hex Inverter 305.00/2,500 SN74ALVC162834DLR |296-1512-1-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.......56-SSOP 2.81 225 1.75 
SN74ALVCO4PWR 1296-5106-7-ND [Hex Inverter a5 36~«O7 SN74ALVC162834DLR |296-1512-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.......56-SSOP 1594.00/1,000 
SN74ALVCO4PWR 296-5106-2-ND_ | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74ALVC162834GR | 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4RGYR _|296-13917-1-ND | Hex Inverter 56. 42.32 SN74ALVC162834GR |296-5126-2-ND. Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4RGYR 296-13917-2-ND | Hex Inverter 186.00/1,000 SN74ALVC162834VR _|296-5127-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO8DGVR —_[296-5107-1-ND | Quad 2-Inpu 50 40 | 30 (Continued) 
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The reUMENTS Digi@Reel® DIGITAL LOGIC (Continued) 
Tals Digi-Key Price Each Ubi Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description iu 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVC162834VR | 296-5127-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 3188.00/2,000 SN74ALVCH373DWR_ | 296-6284-1-ND_ Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.........20-SOIC 80 60 = .45 
SN74ALVC162835DGGR |296-1132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1.38 110 83 SN74ALVCH373DWR_ |296-6284-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ALVC162835DGGR |296-1132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1430.00/2,000 SN74ALVCH373GQNR_|296-15400-1-ND | Tri-State Octal Transp. .20-VFBGA 144 95 76 
SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1.38 1.10 83 SN74ALVCH373GQNR | 296-15400-2-ND | Tri-State Octal Transp. .20-VFBGA 505.00/1,000 
SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1430.00/2,000 SN74ALVCH373PWR _ |296-6285-1-ND_| Tri-State Octal Transp. .20-TSSOP_ 80,6045 
SN74ALVC162835DL |296-1513-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 138 110 83 SN74ALVCH373PWR  |296-6285-2-ND | Tri-State Octal Transp. -20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ALVC162836DGGR |296-1133-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver al BO 2S SN74ALVCH373ZQNR | 296-23239-1-ND | Tri-State Octal Transp. .20-VFBGA 80 ©6045 
SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... 4208.00/2,000 SN74ALVCH373ZQNR_ | 296-23239-2-ND | Tri-State Octal Transp. seve 20-VFBGA 266.00/1,000 
SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... eval Or) Ag SN74ALVCH374PWR | 296-12462-1-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered 
SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 D-Type Flip-Flop..... 20-TSSOP_ 926952 
SN74ALVC162836DL | 296-1514-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 371 (297° 21311 SN74ALVCH374PWR = | 296-12462-2-ND J Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered 
SN74ALVC164245DGGR |296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver. 112 94 75 D-Type Flip-Flop .... .20-TSSOP 612.00/2,000 
SN74ALVC164245DGGR |296-1135-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-SSOP 994.00/2,000 SN74ALVCH16240DGGR |296-5185-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVC164245DL | 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP 114 .95 76 SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVC164245DLR | 296-14781-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP__112 94.75 SN74ALVCH16240DL_|296-5186-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.25 1.00.75 
SN74ALVC164245DLR |296-14781-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP 497.00/1,000 SN74ALVCH16240DLR |296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-SSOP 1.25 1.00.75 
SN74ALVC16835GQLR |296-9773-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-VFBGA 297 2.38 1.85 SN74ALVCH16240DLR |296-5186-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 650.00/1,000 
SN74ALVC16835GQLR |296-9773-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-VFBGA 1683.00/1,000 SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 1.02 86 69 
SN74ALVC164245KR | 296-15395-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver...48-VFBGA 2.25 1.80 1.35 SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver -48-TSSOP 908.00/2,000 
SN74ALVC164245KR__ | 296-15395-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-VFBGA 1170.00/1,000 SORCERY uae rate Tt reve EOE SET 
SN74ALVCF162834GR |296-13628-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit -5187-2- ri-State 16-Bit Buffer/Drive 48- .00/2, 
Univereal Bus: Driver... 475 140 1.05 SN74ALVCH16244DL |296-5188-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.25 1.00 75 
-13628-2- i! i SN74ALVCH16244DLR |296-5188-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.25 1.00 75 
SN7AALVCE6 2B ER CoE ean a aly at 1820.00/2,000 SN74ALVCH16244DLR |296-5188-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 650.00/1,000 
SN74ALVCF162834LR |296-13629-1-ND | Tri-State 3.3V, CMOS 18-Bit ! SN74ALVCH16244KR__|296-5189-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .56-VFBGA 1.88 1.50 1.13 
Universal Bus Driver... 175 140 1.05 SN74ALVCH16244KR |296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -56-VFBGA 975.00/7,000 
; ; SN74ALVCH16245DGGR |296-5190-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 1.02 86 69 
SN74ALVCFI62834LR Pe eran tea eared Bit 910.00/1,000 SN74ALVCH16245DGGR |296-5190-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 908.00/2,000 
SN74ALVCF160894VA [PSERSESORERDH| Tri-State, 2.3, CMOS 18-B Bee SN74ALVCH16245DGVR |296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1.25 1.00 75 
Universal Bus Driver ‘ch em 108 SN74ALVCH16245DGVR |296-5191-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVCF162834VR |296-13630-2-ND [Tri-State 3.3V. CMOS 18. : : : SN74ALVCH16245DL  |296-5192-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.25 1.00 75 
Univareal BueiDrlver-.. 4820.00/2,000 SN74ALVCH16245DLR |296-5192-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVCFIGDBSSGR I@GSEISGDyEINIOI Tri-State, &.3y GMOS 1B-AL 2 SN74ALVCH16245DLR |296-5192-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 650.00/1,000 
Universal Bus Driver 228 180 1.35 | SuraaLvoHte2dsKR |206-5199-2-ND |Tr-State 1-81 Bus Tanscever....48-B6A" 97500/,000 
7 Pee i a * - }-2-| ri-otate 16-bit Bus I ransceiver. . 48-1 3 ul 
SITAR Cr ERR TEE aD ee a 2340.00/2,000 SN74ALVCHT6260DGGR |296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch...56-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVCR162845LR |296-13608-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit : SN74ALVCH1G260DGGR |296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 56-TSSOP 4300.00/2,000 
Universal Bas DrNer 295 180 135 SN74ALVCH16260DLR |296-1141-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 1.25 1.00 75 
: a : : : SN74ALVCH16260DLR |296-1141-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch...... 56-SSOP 650.00/1,000 
SNTAALVCHI62835LR PCa SGIS SU) -Stata, 3.3V CMOS 18-Bi SN74ALVCH16269DGGR |296-5198-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Universal Bus Driver... 1170.00/1,000 Bus Exchange! 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN7AALVGFUG2835VR a aaiagag) 1 S00, 3 SV CMOS 10-8 eee SN74ALVCHT269DGGR |296-5198-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVOF162835VR_|296-13609-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit su7aalventezso0. ORR Toe ee -56-TSS0P s2000/2,000) 
SAL VGH Fon 2340.00/2,000 Bus Exchange... Lef5pe cA 205: 
ily SN74ALVCH16269KR | 296-9775-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
74ALVCH16244GRDR | 296-16870-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 240 192 1.44 Bus Exchanger... 2.36 1.89 1.47 
74ALVCH16244GRDR | 296-16870-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1248.00/1,000 SN74ALVCH16269KR |296-9775-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
74ALVCH16244ZQLR | 296-23182-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 160 128 96 Bus Exchanger... 56-VFBGA 1339.00/1,000 
74ALVCH16244ZQLR | 296-23182-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 832.00/1,000 SN74ALVCH16270DGGR |296-5200-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16244ZRDR_| 296-16871-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.60 1.28  .96 Bus Exchange 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
74ALVCH16244ZRDR | 296-16871-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 832.00/1,000 SN74ALVCH16270DGGR |296-5200-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16245GRDR | 296-16872-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 240 1.92 1.44 Bus Exchange 56-TSSOP 1820.00/2,000 
74ALVCH16245GRDR | 296-16872-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1248.00/1,000 SN74ALVCH16270DL |296-5201-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16245ZQLR | 296-23183-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 160 1.28  .96 Bus Exchanget... 1.75 140 1.05 
74ALVCH16245ZQLR | 296-23183-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 832.00/1,000 SN74ALVCH16270DLR |296-5201-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16245ZRDR | 296-16873-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 160 128 96 Bus Exchange... 1.75 1.40 1.05 
74ALVCH16245ZRDR | 296-16873-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 832.00/1,000 SN74ALVCH16270DLR |296-5201-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16373GRDR_ | 296-16874-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent Bus Exchanger... 910.00/1,000 
D-Type Latch 240 1.92 1.44 SN74ALVCH16271DGGR |296-5202-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16373GRDR | 296-16874-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent en7aatvcntee7ioaen Renee Bus Brchange a 56-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
D-Type Latch 1248.00/1,000 -5202-2- ri-State 12-24-Bit Registere 
74ALVCH16373Z0LR _|296-23184-1-ND eg ate Bus Exchanger......... 56-TSSOP 4360.00/2,000 
D-Type Latch 160 128 96 SN74ALVCH16271DL |296-5203-5-ND_ | Tri-State 12-24-Bit Registered 
74ALVCH16373ZQLR | 296-23184-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent me eis Rechanger sage 3.85 3.08 2.40 
D-Type Latch 832.00/1,000 -5210-1- E -36- 
74ALVCH16373ZRDR_ | 296-16875-1-ND Tri-State 16-Bit Transparent : suraalvcHteosonear |SeRERIOrTIn ai-Suio en Bt Reiere! 7.50 6.00 5.07 
D-Type Latch 160 1.28 96 -5210-2- F -36- 
T4ALVCH163732RDA |296-16875-2-ND a Bus Exchanger... 9376.00/2,000 
D-type Latch 832.00/1,000 SN74ALVCH16334DGGR |296-5220-1-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver....... 371 297 231 
Canepa i Lek i i a SN74ALVCHT6334DGGR |296-5220-2-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 4208.00/2,000 
oT VCE AaGKES poe eae TT rae Gh Buhne aeitace Be esto Py SN74ALVCH16334DGVR |296-12869-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver....48-TVSOP 3.71 297 2.31 
; ; ont SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 4208.00/2,000 
74ALVCH32245ZKER _ | 296-23186-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA 3.38 2.70 2.10 ' a ' , 
5 . - SN74ALVCH16334DL | 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 48-SSOP 3.71 297 2.31 
T4ALVCHS2245ZKER | 296-23186-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 1913.00/1,000 SN74ALVCH16344DGGR |296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver. “56-TSSOP_ 3.71 2.97 231 
TARLNCHSESOYZKER aaa) (eo 36 Blt Universal Hus tiateeca MRCS SN74ALVCHT6344DGGR |296-5222-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Drive -56-TSS0P 4208.00/2,000 
: cr Ss : : i SN74ALVCH16344DLR |296-5223-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Drive 56-SSOP 371 297 231 
TARLNCHSESOTZKER aay) (11 State 96 Bit Universal Hus Gaaieea aren na oi SN74ALVCH16344DLR |296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Drive 56-SSOP 2104.00/1,000 
PaNSCGINGN ss ieteestette z 750.00/1, SN74ALVCH16373DGGR |296-5224-1-ND |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TSSOP 1.25 1.00  .75 
7AALVCH32973ZKER | 296-18282-1-ND Cae So noe SN74ALVCH16373DGGR | 296-5224-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1300.00/2,000 
A ats b : : SN74ALVCH16373DL |296-5225-5-ND |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP 1.25 1.00 75 
T4ALVCH32973ZKER | 296-18282-2-ND ‘eeu aisON On SN74ALVCH16373DLR |296-14784-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP 1.25 1.00 75 
f peas SN74ALVCH16373DLR |296-14784-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ...... 48-SSOP 650.00/1,000 
CALVCHI62451DLREP_|296-19493-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 252 2.02 1.57 SN74ALVCH16373KR |296-9776-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....56-VFBGA 2.05 1.64 1.23 
CALVCH16245IDLREP_]296-19493-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1428.00/1,000 SN74ALVCH16373KR _|296-9776-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 56-VFBGA 1066.00/1,000 
CALVCH16245MDLREP | 296-22094-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 5.62 4.50 3.80 SN74ALVCHi6374DGGR |296-1144-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
CALVCH16245MDLREP | 296-22094-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 3513.00/1,000 D-Type Flip-Flop... 48-TSSOP 1.02 86 .69 
CALVCH16827MDLREP | 296-22095-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 5.62 4.50 3.80 SN74ALVCH16374DGGR |296-1144-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
CALVCH16827MDLREP | 296-22095-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver .. 3513.00/1,000 D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 908.00/2,000 
SN74ALVCH244DGVR | 296-6274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 66 50.88 SN74ALVCH16374DGVR | 296-23238-1-ND | Tri-State 16-Bit Edg 
SN74ALVCH244DGVR_ | 296-6274-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 438.00/2,000 D-Type Flip-Flop... 48-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVCH244DW 296-1517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 60 45 34 SN74ALVCH16374DGVR | 296-23238-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH244DWR =| 296-1517-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivet 60 A534 D-Type Flip-Flop... 1300.00/2,000 
SN74ALVCH244DWR | 296-1517-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivet 400.00/2,000 SN74ALVCH16374DL | 296-5226-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH244PWR | 296-6275-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 60 4534 D-Type Flip-Flop .... 1.25 1.00 75 
SN74ALVCH244PWR | 296-6275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74ALVCH16374DLR |296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH245DGVR_ | 296-6276-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 66 260) 38) D-Type Flip-Flop... A255 NOON 75) 
SN74ALVCH245DGVR = | 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 438.00/2,000 SN74ALVCH16374DLR |296-5226-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH245DWR_ | 296-6277-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 A5 D-Type Flip-Flop... 650.00/1,000 
SN74ALVCH245DWR | 296-6277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 532.00/2,000 SN74ALVCH16374KR | 296-9777-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH245PWR | 296-6278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 34 D-Type Flip-Flop .... 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCH245PWR | 296-6278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 SN74ALVCH16374KR | 296-9777-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH373DGVR_ |296-6283-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 88 66-50 D-Type Flip-Flop .... 1040.00/1,000 
SN74ALVCH373DGVR_|296-6283-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch..... 586.00/2,000 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G b 
if Ue Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74ALVCH16409DGGR ]296-5227-1-ND [Tri-State 9-Bit 4-Port Universal SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
Bus Exchanger. 138) 1107.83) 12-Bit Universal Bus Driver................. 56-TSSOP 850 6.80 5.74 
SN74ALVCH16409DGGR |296-5227-2-ND |Tri-State 9-Bit 4-Port Universal SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
Bus Exchang 1430.00/2,000 12-Bit Universal Bus Driver................. 56-TSSOP 10626.00/2,000 
SN74ALVCH16409DL |296-5228-5-ND |Tri-State 9-Bit SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
Bus Exchanger. 1:38e sO eee 12-Bit Universal Bus Driver 8.50 680 5.74 
SN74ALVCH16500DGGR |296-5229-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 138° =110 83 SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
SN74ALVCH16500DGGR |296-5229-2-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver..... 56-TSSOP 1430.00/2,000 12-Bit Universal Bus Driver 10626.00/2,000 
SN74ALVCH16500DLR |296-5230-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...... 138 110 83 SN74ALVCH16903DL | 296-12873-5-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
SN74ALVCH16500DLR |296-5230-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 715.00/1,000 12-Bit Universal Bus Driver 8.50 680 5.74 
SN74ALVCH16501DGGR |296-1145-1-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 138 (110 83 SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 1.38 110 83 
SN74ALVCHT6501DGGR |296-1145-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1430.00/2,000 SN74ALVCH16952DGGR |296-9780-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 56-TSSOP 7430.00/2,000 
SN74ALVCH16501DL |296-5231-5-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 138 110 83 SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TVSOP 1.50 1.20 90 
SN74ALVCH16501KR |296-9778-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2.25 180 1.35 SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16501KR = |296-9778-2-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-VFBGA 1170.00/1,000 SN74ALVCH16952DL | 296-6273-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceive 138 1.10 83 
SN74ALVCH16524DGGR |296-5232-1-ND Tri-State 18-Bit Registered SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceivel 1.38 1.10 83 
Bus Transceiver. soe 56-TSSOP 8.00 6.40 5.40 SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 715.00/1,000 
SN74ALVCH16524DGGR |296-5232-2-ND Tri-State 18-Bit Registere SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
Bus Transceiver... at 56-TSSOP 10000.00/2,000 D-Type Latch P59 21078 ai.) 
SN74ALVCH16524DL | 296-12870-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 8.00 640 5.40 SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
SN74ALVCH16525DL |296-12871-5-ND |Tri-State 18-Bit Registered D-Type Latch 2932.00/2,000 
Bus Transceiver... 188150 1.13 SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
SN74ALVCH16525DGGR |296-5233-1-ND |Tri-St. 18-Bit Registered Bus Transcvr...56-TSSOP 1.88 1.50 1.13 D-Type Latch 259 207 161 
SN74ALVCH16525DGGR |296-5233-2-ND |Tri-St. 18-Bit Registered Bus Transcvr ... 56-TSSOP 1950.00/2,000 SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
SN74ALVCH16543DGGR |296-5236-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 1.63 1.30  .98 D-Type Latch 2932.00/2,000 
SN74ALVCH16543DGGR |296-5236-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 1690.00/2,000 SN74ALVCH16973DLR | 296-15399-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
SN74ALVCH16543DL | 296-5237-5-ND_ Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 1.63 1.30 98 D-Type Latch 259 2.07 1.61 
SN74ALVCH16543DLR |296-14785-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.63 1.30 .98 SN74ALVCH16973DLR | 296-15399-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
SN74ALVCH16543DLR |296-14785-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 845.00/1,000 D-Type Latch 1466.00/1,000 
SN74ALVCH16600DGGR ]296-5238-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 484 3.87 3.01 SN74ALVCH32244KR | 296-6279-1-ND_ | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 6-LFBGA 5.18 414 3.22 
SN74ALVCH16600DGGR |296-5238-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 5482.00/2,000 SN74ALVCH32244KR | 296-6279-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drivel )6-LFBGA 2933.00/1,000 
SN74ALVCH16600DLR |296-5239-1-ND_ |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 4.84 3.87 3.01 SN74ALVCH32245KR | 296-6280-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver .. 6-LFBGA 5.18 414 3.22 
SN74ALVCH16600DLR ]296-5239-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 2741.00/1,000 SN74ALVCH32245KR | 296-6280-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 2933.00/1,000 
SN74ALVCH16G01DGGR |296-1146-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 163 130 .98 SN74ALVCH32374KR | 296-6281-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 518 414 3.22 
SN74ALVCH16601DGGR |296-1146-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1690.00/2,000 SN74ALVCH32374KR | 296-6281-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 2933.00/1,000 
SN74ALVCH16601DL_ ]296-5240-5-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 163 1.30 98 SN74ALVCH32501KR | 296-6282-1-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver 8.80 7.04 5.94 
SN74ALVCH16601DLR |296-5241-1-ND_ [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 163 130 _.98 SN74ALVCH32501KR__ | 296-6282-2-ND_| Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver 5500.00/1,000 
SN74ALVCH16601DLR |296-5241-2-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 845.00/1,000 SN74ALVCH32973KR | 296-15321-1-ND | 16-Bit Bus Transceiver/Transparent 
SN74ALVCH16646DGGR |296-5242-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 213 1.70 1.28 D-Type Latch Q6-LFBGA 518 414 3.22 
SN74ALVCH16646DGGR 296-5242-2-ND Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TSSOP 2210.00/2,000 SN74ALVCH32973KR _ | 296-15321-2-ND | 16-Bit Bus Transceiver/Transparent 
SN74ALVCH16646DGVR |296-5243-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TVSOP 2.13 1.70 1.28 D-Type Latch 96-LFBGA 2933.00/1,000 
eee eee eee cee eee ae SN74ALVCH162244DLR | 296-5174-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP__ 1.25 1.00.75 
=" | ri-ot. 16-bit Bus Transceiver/Register.. zs Fi a -9-| j-! - Bit rn a 
SN74ALVCH16646DLR |296-5244-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 213 170 1.28 Se Attias pee Ee eRe geek 99 Eee 
SN74ALVCH16646DLR |296-5244-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 1105.00/1,000 SN74ALVCH162244GR |296-5175-2-ND. | Tri-State 16-Bit Butter/Drive: 48-TSSOP 878.00/2,000 
SN74ALVCH16721DGGR |296-1147-1-ND_ Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop... 1.63 1.30.98 SN74ALVCH162260DL |296-5176-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch.....56-SSOP 1.38 110 83 
SN74ALVCH16721DGGR |296-1147-2-ND_|Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 1690.00/2,000 SN74ALVCH162260GR |296-1138-1-ND_| Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch....56-TSSOP 138 110 83 
SN74ALVCH16721DGVR |296-5245-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 1.63 1.30.98 SN74ALVCH162260GR |296-1138-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 56-TSSOP 7430.00/2,000 
SN74ALVCH16721DGVR |296-5245-2-ND |Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 1690.00/2,000 SN74ALVCH162268DL |296-5177-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
cored | Berens Li sche 0 
7 7 -5246-2-| ri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 5.00/1 , “ Ee ei -94-Ri y ‘i . 
SN74ALVCH16820DGGR |296-5247-1-ND_| Tri-State Dual Output 3.3V, 10: Guomeorrameoriz| | SN74ALVCHIG2268GR Pec SIZeaND aoe PaaS 5e-1ssop MESS me 
SN74ALVCH16820DGGR |296-5247-2-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F. 3952.00/2,000 ; aoe : : : 
SN74ALVCH16820DLR |296-5248-1-ND Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F 3.49 279 2.17 SN74ALVCH162268GR | 296-5178-2-ND Pec aant Pore Wein: 
SN74ALVCH16820DLR |296-5248-2-ND |Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F. 1976.00/1,000 roa a ee re 
SN74ALVCH16821DGGR |296-5249-1-ND_ Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCHI62268KR (oSpg oan LA ai se-venca (OPER ROMS 
Flip-Flop .... 349 279 2417 : carer : : : 
SN74ALVCHT6821DGGR |296-5249-2-ND |Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN7AALCHI6226BKR ica ora oe Bit Registered ce eaek Roatan 
Hip HOD Se ee 8 SN74ALVCH162334DL |296-5179-5-ND [Tri Sta 16-81 Ut Bus Driver, 48-SSOP 4.05 3.24 2.52 
SHALEEn eam [1 Sah ze te sao_are_aur | Salven Searoay lesa temine ete arese “atti 
Flip-Flop ... 349 279 2417 neues rm erode Wer. ee 
: SN74ALVCH162334VR | 296-12864-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 48-TVSOP 4.05 3.24 2.52 
SN7AALVCHIBB21DLA |2eG.S2> DANE vane ei Rus iMtereDee = CRATE SN74ALVCH162334VR | 296-12864-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 48-TVSOP 4590.00/2,000 
SN74ALVCH16823DGGR |296-1148-1-ND Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop . 232 1.86 1.45 SN74ALVCH162344DL | 296-5181-5-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 56-SSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVCH16823DGGR |296-1148-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop ... 56-TSSOP 2634.00/2,000 SN74ALVCH162344GR | 296-5182-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver........56-TSSOP 1.25 1.00.75 
SN74ALVCH16823DGVR |296-12872-1-ND |Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop...56-TVSOP 2.32 1.86 1.45 See velieoeaae Pat er tale toe Aaass Diet eas A eae 
SR OMe ct, | tare cee unabines Bee ae SN74ALVCH162344VR |296-12865-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver.......56-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16823DLR |296-14786-1-ND |Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop. 232 1.86 1.45 SN74ALVCH162373GR | 296-18538-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16823DLR |296-14786-2-ND |Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop. 1317.00/1,000 LatCh .oresoreseersserns 48-TSSOP 1.25 1.00.75 
SN74ALVCH16825DGGR |296-5252-1-ND Tri-State 18-Bit Buffer/Driver.. 175 1.40 1.05 SN74ALVCH162373GR | 296-18538-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type pee anna ane 
SN74ALVCH16825DGGR |296-5252-2-ND |Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 1820.00/2,000 } se . Ore 
SN74ALVCH16825DL |296-5253-5-ND Tri-State 18-Bit Butfer/Driver. 4.75 140 1.05 SN74ALVCH162373KR |296-18539-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16827DGGR |296-5254-1-ND Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1.88 150 1.13 ic eee S6-VFBGA [ELGcmmmnOORBAELS 
SN74ALVCH16827DGGR |296-5254-2-ND |Tri-State 20-Bit Buffer/Driver.. 1950.00/2,000 SN74ALVCH162373KR | 296-18539-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16827DL _|296-5255-5-ND_|Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1.88 1.50 1.13 l ve 56-VFBGA 975.00/1,000 
SN74ALVCH16831DBBR |296-5256-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver 5.80 464 3.92 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-1-ND sett ieee Wansparant D-Type Henin: =e 
SN74ALVCH16831DBBR |296-5256-2-ND |Tri-State 1-4 Address Register/Driver... 7250.00/2,000 eee é : : 
SN74ALVCH16832DGGR |296-5257-1-ND |Tri-State 1-4 Address Register/Driver 5.80 464 3.92 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Typ 
SN74ALVCH16832DGGR |296-5257-2-ND |Tri-State 1-4 Address Register/Driver 7250.00/2,000 650.00/1,000 
SN74ALVCH16835DGGR |296-1149-1-ND [Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 120 90 Sha veH Gaara SOGSEBS:ND Tr State 16-1 -Tyne fle 129 109 i 
SN74ALVCH16835DGGR |296-1149-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1560.00/2,000 rol 641" ri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop : : : 
SN74ALVCH16835DGVR |296-5258-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 120 .90 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ..... 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16835DGVR |296-5258-2-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1560.00/2,000 SN74ALVCH162525DL | 296-12866-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceive 213 1.70 1.28 
SN74ALVCH16835DLR |296-5259-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 120  .90 SN74ALVCH162525GR | 296-5194-1-ND _| Tri-State 18-Bit Registered Transceive 213 1.70 1.28 
SN74ALVCH16835DLR |296-5259-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 780.00/1,000 SN74ALVCH162525GR | 296-5194-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceive 2210.00/2,000 
SN74ALVCH16835KR |296-5260-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver..... 2.48 1.98 1.49 SN74ALVCH162601DL | 296-5195-5-ND_| Tri-State 18-Bit Registered Transceive 125° 100 75 
SN74ALVCH16835KR_ |296-5260-2-ND |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 1287.00/1,000 SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceivel 125 1.00 75 
SN74ALVCH16841DGGR |296-6261-1-ND  |Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-2-ND Tri-State 18-Bit Registered Transceive 650.00/1,000 
D-Type Latch... 2 450 3.60 2.80 SN74ALVCH162601GR | 296-5196-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceive 25) 000 E75 
SN74ALVCH16841DGGR |296-6261-2-ND |Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162601GR |296-5196-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceivel 1300.00/2,000 
D-Type Latch 5100.00/2,000 SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 315 252 1.96 
SN74ALVCH16841DL |296-6266-5-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 1785.00/1,000 
D-Type Latch... 371 297 231 SN74ALVCH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 315 252 1.96 
SN74ALVCH16863DGGR |296-6267-1-ND |Tri-State 18-Bit Transceive 371 297 231 SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND_| Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 3570.00/2,000 
SN74ALVCH16863DGGR |296-6267-2-ND |Tri-State 18-Bit Transceive 4208.00/2,000 SN74ALVCH162820DL |296-5206-5-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
SN74ALVCH16863DLR |296-6268-1-ND [Tri-State 18-Bit Transceiver 371 297 2.31 with Dual Output, 175 140 1.05 
SN74ALVCH16863DLR |296-6268-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 2104.00/1,000 SN74ALVCH162820GR | 296-5207-1-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
SN74ALVCH16901DGGR |296-6269-1-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver with with Dual Output 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
Parity-Generator/Checker.... 3.38 2.70 2.10 SN74ALVCH162820GR | 296-5207-2-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
SN74ALVCH16901DGGR |296-6269-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver with with Dual Output... 56-TSSOP 1820.00/2,000 
Parity-Generator/Checker-.... 3826.00/2,000 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
Ue Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
SN74ALVCH162827DLR |296-14783-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 150 120 90 SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 132 110 88 
SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-2-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 780.00/1,000 SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch 585.00/1,000 
SN74ALVCH162827GR |296-1142-1-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 150 120 90 SN74ALVTH16373GR | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...48-TSSOP 1.32 110 88 
SN74ALVCH162827GR |296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 1560.00/2,000 SN74ALVTH16373GR | 296-6306-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ALVCH162827VR |296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1.50 1.20 .90 SN74ALVTH16373KR__ | 296-9782-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...56-VFBGA 2.36 1.89 1.47 
SN74ALVCH162827VR 1296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driv 7560.00/2,000 SN74ALVTHT6373KR | 296-9782-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.V, 16-Bit D-Type Latch ... 56-VFBGA 1339.00/7,000 
SN74ALVCH162830GR |296-5211-1-ND. | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 200 160 120 SN74ALVTH16373VR | 296-6307-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...48-TVSOP 1.46 1.22 97 
SN74ALVCH162830GR |296-5211-2-ND. |Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 2080 00/2,000 SN74ALVTH16373VR_ | 296-6307-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 48-TVSOP 1290.00/2,000 
SN74ALVCH162831GR |296-5212-1-ND Tibet 14.5 ue be al 5.84 Pie SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F......48-SSOP 1.32 110 88 
TSE ACACBiAddtees Reaisiay Diver Ce arainaeT SN74ALVTH16374DLR |296-6308-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type FiF..... 48-SSOP 585.00/1,000 
SN74ALVCH162831GR |296-5212-2-ND_|Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver... 80-TSSOP 7300.00/2,000 rieState 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type oN 
SN74ALVCH162832GR |296-5213-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver...64-TSSOP 7.00 5.60 4.73 Sea POG CS0SSIENDIG| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type FF... 48-TSSOP aati 2amit a Opis 
SN74ALVCH162832GR |296-5213-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver... 64-TSSOP 8750.00/2,000 PAALVTHIGS74GR (EERO Mean Tri-State 2.5V/3.9V, 16-Bit D-Type FF... 48-TSSOP 11170,00/2,000 
: SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....56-VFBGA 2.36 189 1.47 
SN74ALVCH162835DL |296-5214-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 2.00 1.60 1.20 SN74ALVTH16374KR | 296-6310-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V. 16-Bit D-Type F/F... 56-VFBGA 1339.00/1,000 
SN74ALVCH162835GR |296-5215-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 : UAV MBER LE oe 
! fae : SN74ALVTH16374VR | 296-6311-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TVSOP 1.46 1.22 97 
SN74ALVCH162835GR |296-5215-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2080.00/2,000 SNTAALVTHI6374VR)206-6317-2-ND | Tr-State 2 SVB BV 16-BIt D-Type FF 48-TVSOP 7290. 0072,000 
SN74ALVCH162835VR |296-12867-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V. 18-Bit - corre 
SN74ALVCH162835VR |296-12867-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2080.00/2,000 Universal Bus Transceiver 338 270 210 
SN74ALVCH162836DL | 296-12868-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP 3.94 3.15 2.45 SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162836GR |296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 3194) 3:15) (2145 Universal Bus Transceiver 4913.00/1,000 
SN74ALVCH162836GR |296-5216-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 4462.00/2,000 SN74ALVTHIG601GR | 296-6313-1-ND | Tr-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162836VR |296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 3.94 3.15 2.45 Universal Bus Transceiver .56-TSSOP 3.38 2.70 210 
SN74ALVCH162836VR |296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... 4462.00/2,000 SN74ALVTH16601GR | 296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162841DL |296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Universal Bus Transceiver 56-TSSOP 3826.00/2,000 
D-Type Latch... 243 1.70 1.28 SN74ALVTH16601VR | 296-6314-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20- Bit Bus- Interface Universal Bus Transceiver... 56-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
D-Type Latch... 213 1.70 1.28 SNT4ALVTHTBOTVR |206-6314-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal 
SN74ALVCH162841GR |296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus: interface Bus Transceiver. 3826.00/2,000 
D-Type Latch 2210.00/2,000 SN74ALVTH16821DL | 296-1520-5-ND Us state 25VSV, 2 sae S56) fa6 
A us-Interface Flip-Flop i 7 
ALVCHG Family SN74ALVTH16821DLR | 296-1520-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-1-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus Bus-Interface Flip-Flop . 338 2.70 2.10 
Exchanger with Byte Mask. cout sanusoccaal 80-TSSOP 9.00 7.20 6.08 SN74ALVTH16821DLR |296-1520-2-ND | Tri-State 25V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-2-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus a an 
Exch ith Byte Mask. 80-TSSOP 41250.00/2,000 Bus-Interface Flip-Flop . 1913.00/1,000 
exchanger with Byt8 MASK scienennie te SN74ALVTH16821GR | 296-6315-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHG162282GR | 296-12874-1-ND | Tri-State 18-to-36-Bit Bus-Interface Flip-Flop . 5G-TISSOP 3.38 270 210 
Registered Bus Exchanger. Remiakidae 80-TVSOP 9.00 7.20 6.08 SN74ALVTH16821GR | 296-6315-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bi 
SN74ALVCHG162282GR | 296-12874-2-ND | Tri-State 18-to-36-Bit Bus-Interface Flip-Flop . 56-TSSOP 3826.00/2,000 
Registered Bus Exchanget.................-. 80-TVSOP 11250.00/2,000 SN74ALVTH16821VR | 296-6316-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
ALVCHR Family Bus-Interface Flip-Flop .. 56-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 99 83 66 SN74ALVTH16821VR | 296-6316-2-ND Te ee Hines ee caor CRORE 
SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 878.00/2,000 Bus- Fig} tinea OO” ae 
SN74ALVCHR16245LR |296-6288-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-S80P 120 100 80 SN74ALVTH168270L_| 296-6317-5-ND_|Tr-St. 2.6V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver..... 56-SSOP__ 3.38270 2.10 
SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 532.00/1,000 SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVCHR16269AGR |296-1280-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP 1913.00/1,000 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 188 1.50 1.13 SN74ALVTH16827GR | 296-6318-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
SN7ZALVCHRIGIGOAGR IBGGHDSUSINNW Tri-State 12-D4-Bit Racistered SN74ALVTH16827GR | 296-6318-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.... 56-TSSOP 3826.00/2,000 
fs Exchanger 9 eanannany SN74ALVTH16827VR | 296-6319-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
Lone if DAB visse SN74ALVTH16827VR | 296-6319-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.... 56-TVSOP 3826.00/2,000 
SN74ALVCHRIG2G9ALR (Oe Geo alay bere estimates a Gis SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver....96-LFBGA 4.50 3.60 2.80 
kapencsi fi eo : : : SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 2550.00/1,000 
SN74ALVCHR16269ALR |296-6289-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN7AALVTH30373KR |296-6321-1.ND_ |TriState 2.5V/3.3V, 32-Bit 
ee ee ran aoe ewan) Transparent D-Type Latch Q6-LFBGA 5.40 4.32 3.36 
7 MM Gece se-v7vsop ECR SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit 
Se NOONE ae : : : Transparent D-Type Latch 96-LFBGA 3060.00/1,000 
SN74ALVCHR16269AVR |296-6290-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVTH32374KR | 296-6322-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V. 32-Bit 
sn74aLvonnte40acR [266-428774-ND | TrrState@ Bk 4 Por linivrsal ae Sea ee payne FipHep S6-LFRGA 
1287-1. | Bit, 4- SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 7.90 6.32 5.34 D-Type Flip-Flop 16-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SNT4ALVTHTOQOAADL |296-1518-5-ND | Trr-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 1.32 110 68 
Bus Exchang . 9876.00/2,000 SN74ALVTH162244GR | 296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP 1.32 1.10  .88 
SN74ALVCHR16409LR |296-6291-1-ND_ | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244GR | 296-6294-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TSSOP 1170.00/2,000 
Bus Exchanger. 7.94 6.36 5.36 SN74ALVTH162244LR | 296-12879-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 1.32 1.10  .88 
SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244LR | 296-12879-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 585.00/1,000 
Bus Exchanger.. 4963.00/1,000 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TVSOP 146 1.22 97 
SNT4ALVCHRT6BO1GR |206-1150-1-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1.88 1.50 1.13 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver ... 48-TVSOP 1290.00/2,000 
SN74ALVCHR16601GR |296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1950.00/2,000 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1.88 150 1.13 Bus Transceiver. 48-TSSOP 1.32 1.10 .88 
SN74ALVCHR16601LR |296-6292-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 975.00/1,000 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 188 150 113 Bus Transceiver. 48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 7950.00/2,000 SN74ALVTH162245LR | 296-13156-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16 
SN74ALVCHR162245DL | 296-12875-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 1.20 1.00 .80 Bus Transceiver. 1.32 1.10 88 
SN74ALVCHR162601DL | 296-12876-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP__4.84__3.87__ 3.01 SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND TiS 2.5V/3.3V, 16-Bit Saar 
Fy jus Transceiver. 585. i 
ALVCHS: Family SN74ALVTH162245VR | 296-13157-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16 
74ALVCHS162830AGR |296-17630-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 4.05 3.24 2.52 Bus Transceiver. 146 122 97 
74ALVCHS162830AGR |296-17630-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 4590.00/2,000 aie = 
eNPaALVCHSieonz0GR (BEEAGOSENMtstots 4OcRh Addes bier Hine Ce ae SN74ALVTHT62245VR | 296-13157-2-ND | Tri-St 2.5V/S.3V, 16: Bit Bus Tansovr... 48-TVSOP 7290.00/2,000 
i i f SN74ALVTH162827DL | 296-6302-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ALVCHS162830GR_|296:6293-2-NDI| Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 4590.00/2,000 SN74ALVTH162827GR | 296-6303-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
ALVTH Family SN74ALVTH162827GR | 296-6303-2-ND_] Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 3316.00/2,000 
74ALVTH32244ZKER —[296-19856-1-ND ]Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 1.88 150 1.13 SN7AALVTH162627LR_ (ZORaIESUISISNDY| TH-St. 2.5V/3.2V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP MRZo Sams mez 
74ALVTH32244ZKER | 296-19856-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver ..96-LFBGA 1530.00/1,000 SN74ALVTH162827LR | 296-15401-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP 1658.00/1,000 
SN74ALVTH16240DLR |296-6296-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-SSOP 132 110 88 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver...56-TVSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ALVTH16240DLR |296-6296-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V. 16-Bit Buffer/Driver ...48-SSOP 585.00/1,000 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-2-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.... 56-TVSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVTH16240GR _|296-6297-1-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP__ 1.32. 1.10 _.88 ALVTHR Family 
SN74ALVTHT6240GR | 296-6297-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver .... 48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16240VR | 296-6298-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TVSOP 1.46 1.22 97 SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 1768.00/2,000 
SN74ALVTH16240VR |296-6298-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver ....48-TVSOP 1290.00/2,000 SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....56-VFBGA 2.48 1.98 1.54 
SN74ALVTH16244DL | 296-1519-5-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 110 88 SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 56-VFBGA 1403.00/1,000 
SN74ALVTH16244DLR |296-1519-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 140  .88 SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr......48-SSOP__ 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16244DLR |296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drivel 585.00/1,000 SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr...... 48-SSOP 884.00/1,000 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 132 110 88 SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1.88 150 1.13 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1170.00/2,000 SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 233 1.86 1.40 AS Family 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1209.00/1,000 SN74ASO0DR 396-14787-1-ND [Ouad 2-Input NAND Gate a 
SN74ALVTH16244VR =| 296-6301-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive WET ea ey SN74ASO00DR 296-14787-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate : 942 50/2,500 
SN74ALVTH16244VR_ |296-6301-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1290.00/2,000 SN74ASOON 296-1521-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate a 78) 58 
SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-1-ND Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcv! 155 124 98 SN74AS02DR 296-14788-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 130 104 78 
SN74ALVTH16245DLR |296-13158-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.. 806.00/1,000 SN74AS02DR 296-14788-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 1665,00/2,500 
SN74ALVTH16245GR__| 296-13159-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr....48-TSSOP 1.55 1.24 93 SN74AS02N 296-14789-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate ALSOmeniO4 enero 
SN74ALVTH16245GR | 296-13159-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 1612.00/2,000 SN74AS04DR 296-14790-1-ND | Hex Inverter. 87 7358 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....56-VFBGA 6.00 4.80 4.05 SN74AS04DR 296-14790-2-ND | Hex Inverter. 942.50/2,500 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 56-VFBGA 3750.00/1,000 SN74ASO4N 296-1522-5-ND | Hex Inverter. 27g: 8 
SN74ALVTH16245VR | 296-13160-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1.70 1.36 1.02 SN74AS10DR 296-6333-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 90.75.60 
SN74ALVTH16245VR__|296-13160-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1768.00/2,000 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
alls Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 +100 
SN74AS10DR 296-6333-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... -14-SOIC 975.00/2,500 SN74AUCIGO7YZPR | 296-18550-2-ND | Single Buffer/Driver with 
SN74AS21NSR 296-13162-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 129 108 86 Open Drain Output. se 468.00/3,000 
SN74AS21NSR 296-13162-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 1144.00/2,000 SN74AUC1GO8DBVR | 296-13170-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 50 At 28 
SN74AS32DR 296-6354-1-ND | Quad 2-Input OR Gate SB? 73 58 SN74AUC1GO8DBVR | 296-13170-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 
SN74AS32DR 296-6354-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 942.50/2,500 SN74AUC1GO8DCKR | 296-13171-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 50 AL 28 
SN74AS32N 296-1524-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 87. 73~SCOB SN74AUCTGO8DCKR | 296-13171-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 
SN74AS74AN 296-1525-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type F/F . 1.05 88 .70 SN74AUCIGO8DRLR | 296-18294-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 50 Al 28 
SN74AS138N 296-14793-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demwx.... 2.00 1.60 41.20 SN74AUCIGO8DRLR =| 296-18294-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 524.00/4,000 
SN74AS151NSR 296-13161-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 2.00 1.60 1.20 SN74AUCIGO8YEAR | 296-15424-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 96 7254 
SN74AS151NSR 296-13161-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer... 2080.00/2,000 SN74AUCIGO8YEAR _| 296-15424-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 936.00/3,000 
SN74AS194D 296-6341-5-ND |4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registel 270 216 1.68 SN74AUCIGO8YEPR — | 296-15098-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate ‘CRY 2aeS4 
SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registel 270 216 1.68 SN74AUCIGO8YEPR | 296-15098-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 936.00/3,000 
SN74AS194DR 296-6341-2-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registel 3780.00/2,500 BOAT C EPpy Sie en aan ea 96 apne ae 
SN74AS245N 296-6346-5-ND_| Tri-State Octal Bus TI i 232 186 1.45 -14015-2-| | 00/3, 
SN74AS253A0 296-11843-5-ND | Tri-St. Dual 1-of-4 Data Selec 209240 1.87 | SN74AUCIGOBYZPR_|296-16099-ND snl 2-ngut Pov AND Gate Oe 
SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND | Quad 2-Input Multipl ith Storage . 259 207 1.61 -15099-2-ND | Single 2-Input Positive ate 00/3, 
ee INTA| Gud 2-inout Multiolexar with Stores SN74AUC1G14DBVR | 296-12880-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 50 At 28 
SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage . 2932.00/2,000 7 ee 
4 oe (- f SN74AUC1G14DBVR | 296-12880-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte! 393.00/3,000 
SN74AS373N 296-6355-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 2.25 1.80 1.40 i eae 
re a A SN74AUC1G14DCKR | 296-13172-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte! 50 AL 28 
SN74AS645N 296-14794-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 3.24 2.60 2.02 SN74AUCIGI4DCKR | 296-13172-2-ND | Single Schmitt-Tri | 393.00/3,000 
SN74AS757N 296-12180-5-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Outpu 616 493 4.16 see oa Ap ane Sohn Tigger inverts 5 an a 
= Ta " 7 iF = sal. ingle ochmitt-T rigger Inverter. 1s K A 
SN74AS760DWR eOoa TOSS END Octal Buffer/Line Driver with OC Output. AND ws 20257, SN74AUC1G14MDBVREP | 296-22292-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 1677.00/3,000 
SN74AS760DWR 296-14795-2-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output. 4666.00/2,000 i aatct 
7 md i" ; SN74AUCIG14YEAR — | 296-13727-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte! 96 Ele os. 
SN74AS1000ADR 296-14791-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Driver. 165 132 99 ! Hi 
* oy iS i SN74AUCI1GI4YEAR | 296-13727-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte! 936.00/3,000 
SN74AS1000ADR 296-14791-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Driver. 2112.50/2,500 ! He 
SN74AS1004ADR 296-14792-1-ND | Hex Inverting Driver “44-SOIG 165 1.32 99 SN74AUCIGI4YEPR | 296-18553-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 96 72__SA 
SN74AS1004ADR 296-14792-2-ND | Hex Inverting Driver .14-SOIC 2112.50/2,500 STAT eee ongle Sami Toga verter a oe On OU 
= -1- ingle Schmitt-Trigger Inverte if z { 
SGSDRIGSRREP | 988 00 NOTTS AUC Family 7 5 ss SN74AUC1G14YZAR | 296-14016-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 936.00/3,000 
5 | -1- ri-State Single Bus Buffer Gate i a 0 SN74AUC1G14YZPR | 296-18554-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte! 48 selay 2 
CAUC1G125MDCKREP | 296-22096-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 900.00/3,000 SN74AUC1G14YZPR | 296-18554-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 468.00/3,000 
SN74AUC1GOODBVR = 296-13164-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 50 AL 28 SN74AUCIG17DBVR | 296-12654-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 50 Al 28 
SN74AUCIGOODBVR | 296-13164-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 393.00/3,000 SN74AUC1G17DBVR | 296-12654-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 393.00/3,000 
SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 50 AL 28 SN74AUCIG17DCKR | 296-13173-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 50 A 28 
SN74AUCIGOODCKR | 296-13165-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 393.00/3,000 SN74AUC1G17DCKR | 296-13173-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 393.00/3,000 
SN74AUC1GOODRLR | 296-19319-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 50 At 28 SN74AUC1G17DRLR | 296-18646-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 50 A128 
SN74AUCIGOODRLR | 296-19319-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 524.00/4,000 SN74AUCTGI7DRLR | 296-18646-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 524,00/4,000 
SN74AUCIGOOYEAR | 296-15422-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 196 72) 54 SN74AUC1G17YEAR | 296-13728-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 96 72 5A 
SN74AUCIGOOYEAR | 296-15422-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 936.00/3,000 SN74AUC1G17YEAR | 296-13728-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 936.00/3,000 
SN74AUCIGOOYEPR — | 296-18545-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 96 72 ~=—54 SN74AUC1G17YEPR | 296-18555-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. O85 2 SA 
SN74AUCIGOOYEPR | 296-18545-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 936.00/3,000 SN74AUC1G17YEPR__ | 296-18555-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 936.00/3,000 
SN74AUC1GOOYZPR | 296-18546-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 48 3627 SN74AUCTGI7YZAR | 296-14017-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 9672 ~—COBA 
SN74AUCIGOOYZPR | 296-18546-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 468.00/3,000 SN74AUCIG17YZAR | 296-14017-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 936.00/3,000 
SN74AUC1G02DBVR | 296-13166-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . ae: SN74AUC1G17YZPR | 296-18556-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 48 3627 
SN74AUC1GO2DBVR | 296-13166-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . 393.00/3,000 SN74AUC1G17YZPR | 296-18556-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 468.00/3,000 
SN74AUC1GO2DCKR | 296-13167-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 150) 4) 28 SN74AUC1G19DBVR__| 296-17895-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOA 28 
SN74AUC1GO2DCKR | 296-13167-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . 393.00/3,000 SN74AUCTGI9DBVR | 296-17895-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 393.00/3,000 
SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 50 41 28 SN74AUC1G19DCKR | 296-17896-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 50 Al 28 
SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . 524.00/4,000 ata a BA el ioe Vs Fe SEHD 
SN74AUCIGO2YEAR | 296-13724-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . 96 72 54 aeuegieney) |-Ol-2 Decoder Demux : ‘ ; 
SN74AUC1GO2YEAR | 296-13724-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate . 936.00/3,000 SN74AUCIGTSDRLR | 296-18711-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 444.00/4,000 
SN74AUC1GO2YEPR | 296-18547-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 96 72 54 SN74AUC1G19YZPR | 296-17897-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 50 38 29 
SN74AUC1GO2YEPR | 296-18547-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 936.00/3,000 SN74AUCIGI9YZPR |) 296-17897-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 489.00/3,000 
SN74AUC1GO4DBVR | 296-13168-1-ND | Single Inverter Gate il SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-1-ND | Single 2-Input Positive SD cal 
SATAAUOIGHDBVR [26-1620 nln a Brim | Sauctemmer (Ege armezieureanech en Ae 
SN74AUC1GO4DCKR | 296-13169-1-ND | Single Inverter Gate 50 41 28 Hage <sTnPUL OBIE : : : 
SN74AUCIGO4DCKR | 296-13169-2-ND | Single Inverter Gate 393.00/3,000 SN74AUCTG32DCKR | 296-12656-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 393.00/3,000 
SN74AUCIGO4DRLR_~ | 296-18313-1-ND | Single Inverter Gate 50. 41 «28 SN74AUC1G32DRLR | 296-18647-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... 50 41 28 
SN74AUC1GO4DRLR | 296-18313-2-ND | Single Inverter Gate 524.00/4,000 Sareea eT ROCORLR peer ec aera a ciate Input Positive OR Gate.. ag anya 000 
SN74AUCIGO4VEAR | 296-13725-1-ND | Single Inverter Gate 9 72 «5d BRUNT cris oc eat Pocting OR Gots Be eats 
: SN74AUC1G32YEAR | 296-13729-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 936.00/3,000 
SN74AUCIGO4YEAR | 296-13725-2-ND | Single Inverter Gate 936.00/3,000 SN74AUCTGSOVEPR-eobsI ssa EHNA Single D-inout Positive OR Gat =e ORE 
SN74AUCIGO4YEPR | 296-15260-1-ND | Single Inverter Gate 96 72 54 HOTS 2s NDuULE OSE aa ae 4 3 : 
ACARI ci SN74AUC1G32YEPR | 296-18557-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate.. 936.00/3,000 
SN74AUCIGO4YEPR | 296-15260-2-ND | Single Inverter Gate 936.00/3,000 k int 
ie ay Sj SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... 96 12 54 
SN74AUC1GO4YZAR | 296-14350-1-ND | Single Inverter Gate 96 72 54 ! Ha 
: SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 936.00/3,000 
SN74AUCIGO4YZAR — | 296-14350-2-ND | Single Inverter Gate 936.00/3,000 "418558-1-ND | Single 2- ti 
f SN74AUC1G32YZPR | 296-18558-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 56. A232 
SN74AUC1GO4YZPR | 296-15261-1-ND | Single Inverter Gate 48 3627 SN74AUCIG3OVZPR 1996-41 8558-2-ND | Single D-input Positive OR Gat 546-00/3.000 
SN74AUC1GO4YZPR | 296-15261-2-ND | Single Inverter Gate 468.00/3,000 ee pac ates i dat alec arta 
i 7 SN74AUC1G66DBVR | 296-15427-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 50 AL 2 
SN74AUC1GO6DBVR ‘| 296-12652-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with f i i 
Oven Drain OUtRN ee es SN74AUC1G66DBVR | 296-15427-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 
Open Drain QUIEpUL. nen Z : : SN74AUCIG66DCKR | 296-15428-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 50 Al 28 
SN74AUCIGO6DBVR = | 296-12652-2-ND ela ieee rere wih sao O00 SN74AUCIG66DCKR | 296-15428-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 
Upen Drain Outpu DUIS; SN74AUCIG66YEAR | 296-15429-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 96 72 54 
SN74AUCTGOBDCKR | 296-12653-1-ND Ro EN aes SN74AUCIGG6YEAR | 296-15429-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 936.00/3,000 
; ore nse d : : SN74AUC1G66YZPR | 296-21809-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 9 72 «5A 
SN74AUC1GO6DCKR | 296-12653-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G66YZPR | 296-21809-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 936.00/3,000 
Open Drain Output... 393.00/3,000 SN74AUC1G74DCTR | 296-18559-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGO6YEAR — | 296-15423-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop... 56 4232) 
Open Drain Output... S-DSBGA = 967254 SN74AUCIG74DCTR | 296-18559-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGO6YEAR — | 296-15423-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with D-type Flip-Flop uae 546.00/3,000 
Open Drain Output............. 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G74DCUR | 296-18560-1-ND | Single Positive-Edg 
SN74AUCIGO6YZPR | 296-18548-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with D-Type Flip-Fl 56 42 32 
fs ype Flip-Flop... . x r 
Open Drain Output 5-DSBGA 4836.27 SN74AUC1G74DCUR | 296-18560-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GO6YZPR ‘| 296-18548-2-ND Single Inverter Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop... bes 546.00/3,000 
Open Drain Output... 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUCIG74RSER | 296-22774-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC1GO7DBVR =| 296-12463-1-ND | Single Buffer/Driver with Flip-Flop with Clear and Preset 64 48 36 
Open Drain Output... SOT-23-5 50 41.28 SN74AUCIG74RSER | 296-22774-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC1GO7DBVR | 296-12463-2-ND | Single Buffer/Driver with Flip-Flop with Clear and Preset _...8-QFN 624.00/3,000 
Open Drain Output. SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUCIG74YEPR | 296-16733-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCTGO7DCKR | 296-12464-1-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 96 725A 
Open Drain Outpu 50 41.28 SN74AUCIG74YEPR | 296-16733-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GO7DCKR | 296-12464-2-ND | Single Buffer/Driver D-Type Flip-Flop .... 8-DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output 393.00/3,000 SN74AUC1G74YZPR | 296-21413-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGO7YEAR | 296-13726-1-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop .... 8-DSBGA 64 48 36 
Open Drain Output. 96 72 54 SN74AUC1G74YZPR | 296-21413-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCTGO7YEAR | 296-13726-2-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 624.00/3,000 
Open Drain Output 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G79DBVR | 296-15430-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 46 «37 ~—(28 
SN74AUCIGO7YEPR | 296-18549-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG79DBVR | 296-15430-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
Open Drain Output... 5-DSBGA 96 .72 54 SN74AUC1G79DCKR | 296-14309-1-ND | Single D-Type Flip-Flop MAG Nor e2d 
SN74AUCIGO7YEPR | 296-18549-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG79DCKR | 296-14309-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
Open Drain Output... 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G79YEAR | 296-14351-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 96 72 5A 
SN74AUCTGO7YZAR | 296-14014-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCTG79YEAR | 296-14351-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output... 5-DSBGA 96 12 54 SN74AUCI1G79YEPR | 296-18561-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GO7YZAR | 296-14014-2-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop..... 5-DSBGA 96 72 54 
Open Drain Output... 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUCI1G79YEPR | 296-18561-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGO7YZPR | 296-18550-1-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output 5-DSBGA 48.3627 (Continued) 
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EXAS i i@ 2 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
BIE Digi-Key Price Each mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUCIG79YZPR | 296-18562-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74AUC2G08DCUR | 296-18823-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate... 645.00/3,000 
D-Type Flip-Flop ... 5-DSBGA 60 45 34 SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 90 75 60 
SN74AUCIG79YZPR | 296-18562-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 1170.00/3,000 
D-Type Flip-Flop ... 5-DSBGA 585.00/3,000 SN74AUC2GO08YZPR | 296-17833-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 68 +51 al 
SN74AUC1GB0DBVR _ |296-15431-1-ND | Single D-Type Flip-Flop... SOT-23-5 46_—37_—28 SN74AUC2GO8YZPR _ | 296-17833-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 663.00/3,000 
SN74AUCIGBODBVR | 296-15431-2-ND | Single D-Type Flip-Flo} SOT-23-5 372.00/3,000 SN74AUC2G320CTR | 296-18886-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 66 50 38 
SN74AUC1G80DCKR —|296-14310-1-ND | Single D-Type Flip-Flo SC70-5 46 37 28 SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 645.00/3,000 
SN74AUC1GBODCKR | 296-14310-2-ND | Single D-Type Flip-Flo} $C70-5 372.00/3,000 SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 66 50 38 
SN74AUC1GBOYEAR — |296-14352-1-ND | Single D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 96 725d SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 645.00/3,000 
SN74AUCIGBOYEAR  |296-14352-2-ND | Single D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G32YEPR _ | 296-18896-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 90 75 60 
SN74AUCTGBOYEPR — | 296-15889-1-ND | Single D-Type Flip-Flo} 5-DSBGA 96 725d SN74AUC2G32YEPR | 296-18896-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 1470.00/3,000 
SN74AUC1GB0YEPR —_| 296-15889-2-ND | Single D-Type Flip-Flo 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G32YZPR | 296-22013-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 68 51 39 
SN74AUC1G80YZPR —_| 296-15890-1-ND | Single D-Type Flip-Flo 5-DSBGA 60 45 84 SN74AUC2G32YZPR | 296-22013-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 663.00/3,000 
SN74AUC1G80YZPR —_| 296-15890-2-ND | Single D-Type Flip-Flo 5-DSBGA 585.00/3,000 SN74AUC2G34DBVR | 296-17231-1-ND | Dual Buffer Gate. Lp ay BI) 
SN74AUC1G86DBVR | 296-15432-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat SOT-23-5 50. 41 SN74AUC2G34DBVR _ | 296-17231-2-ND | Dual Buffer Gat 507.00/3,000 
Selene pact aAa ND nde 5 input peluslg oF bal age i Suen SN74AUC2G34DCKR | 296-18939-1-ND | Dual Buffer Gat 52.39 ~—«30 
-15433-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat ‘Se : : SN74AUC2G34DCKR | 296-18939-2-ND | Dual Butter Gat 507.00/3,000 
SN74AUCIGBGDCKR |296-15433-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 8070-5 393.00/3,000 SN74AUCG340RLR \SUEMESAERTIG! Dual Butter Gat Pee aay 
SN74AUCIGB6YEAR | 296-15434-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5-DSBGA 96 72 54 SN74AUC2G34DRLR | 296-18648-2-ND | Dual Buffer Gat 860.00/4,000 
nae ae Sinnle ae Bictusie aR oat ee 5s ee SN74AUC2G34YEPR _ | 296-19050-1-ND | Dual Butter Gat 90 75 60 
7 -18563-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5: : 12 SN74AUC2G34YEPR | 296-19050-2-ND | Dual Buffer Gat 1170.00/3,000 
SN74AUC1G86YEPR | 296-18563-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5-DSBGA 936.00/3,000 ee eR piace oy i) 
! } SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-1-ND | Dual Butter Gat 68 51 39 
SN74AUCIGB6YZAR | 296-15435-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5-DSBGA 96 72 54 "15981-2- 
! } SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-2-ND | Dual Buffer Gate... i 226.00/1,000 
SN74AUCIGB6YZAR | 296-15435-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2GS3DCTR |298-16834-1-ND | SPDT Analog Switch or 2-1 Analog 
SN74AUCIG86YZPR _ |296-18564-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5-DSBGA 483627 MuxeDerux as & a 
SN74AUCTGB6YZPR _|296-18564-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 5-DSBGA 768.00/3,000 SRESHER ; 
SN74AUC1G125DBVR_|296-12657-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5 50 41 28 SNZ4AUG2GSSDCTR CeCe aay Sit analog Switch or 2:1 Analog ersten 
SN74AUC1G125DBVR | 296-12657-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SN74auc2GsaDcUR | 296-19051-1-ND | SPDT Analog 3 apa? 
SN74AUC1G125DCKR |296-12658-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate Sc70-5 50 4128 Mis Demi a a = 
SN74AUC1G125DCKR_|296-12658-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 SN74AUC2G53DCUR |296-19051-2-ND | SPDT Analog Switch or 3:1 Analog ; : i 
SN74AUCIGI25YEAR |296-15425-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate S-DSBGA 96 72 5A Mux/Demux 2 645.00/3,000 
SN74AUCIG125YEAR |296-15425-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 aan55 7; : : 
SN74AUC1G125YZAR |296-15426-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 96 72 54 SN7AAUGEGSSYZPR aL gy) SPDT Analog Switch or 2:1 Analog ners 
SN74AUC1G125YZAR |296-15426-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 feanesiae g oe 4 4 : 
SN74AUC1G125YZPR_|296-18551-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 523930 See ee eye ER eg) Sep myaiog Switch oF 2:1 Analog aeanaaon 
SN74AUCIG125YZPR_ |296-18551-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 507.00/3,000 Ponce ae ef ae 
SN74AUC1G126DBVR_|296-12659-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate S0T-235 50 4 2 SNTAAUG2GSSYZTR EE ean Se ag Sint or 2:1 Analog o @ 
SN74AUC1G126DBVR |296-12659-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SHTTMUGOGESVTR DOSED | SPDT An ee eS : : é 
SN74AUC1G126DCKR | 296-12660-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate $C70-5 50 41 .28 ul 5 H aH Mi DERI witeh or 2:1 Analog MOMaWH 
SN74AUC1G126DCKR_|296-12660-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SC70-5 393.00/3,000 ! 00/3} 
SN74AUC1G126YEPR |296-18552-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 96. «72~—=«A Se ae ee SED CTR eae et oeeea | Oa! Biateral Analog Switch eee tents 
SN74AUCIG126YEPR |296-18552-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 7 aaa renee 
SN74AUC1G126YZPR |296-19781-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate ‘5-WCSP 483627 SN74AUC2GE6DCUR [ZPBaIS0SS51eND}] Dual Bilateral Analog Switeh £3) 
SN74AUC1G126YZPR | 296-19781-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate .5-WCSP 468.00/3,000 SN74AUC2GB6DCUR | 296-19054-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 645.00/3,000 
SN74AUC1G240DBVR_| 296-12661-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. SOT-23-5 46 37 28 Si datopceersen Foren Be eet poe we 68 aeaena cae 
SN74AUCIG240DBVR | 296-12661-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. SOT-23-5 372.00/3,000 Rees teral Analog S 00/3) 
SN74AUC1G240DCKR_ |296-12662-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate Sc70-5 5028 SNPAAUCEG7ODCTR gle coaagey) el Postive-Edge- triggered eee aa, Mae 
SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-2-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate. S$C70-5 393.00/3,000 ype Fip-Tiop : : : 
SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-1-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate. 5-DSBGA 96 72 54 SN74AUC2G79DCTR | 296-19056-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 936.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 645.00/3,000 
SN74AUCTG240VZPR |296-15101-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate a 36.7 SN74AUC2G79DCUR | 296-19057-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered 
SN74AUC1G240VZPR | 296-15101-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop ..... (80) 50/38 
SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-1-ND | Single Inverter Gate 50 4128 SN74AUC2G79DCUR | 296-19057-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GUO4DBVR_ | 296-13174-2-ND | Single Inverter Gate 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop..... 645.00/3,000 
SN74AUC1GUO4DCKR | 296-13175-1-ND | Single Inverter Gate 50 A128 SN74AUC2G79YEPR | 296-16640-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGUO4DCKR | 296-13175-2-ND | Single Inverter Gate 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 90 75 60 
SN74AUCIGUO4YEPR | 296-15848-1-ND | Single Inverter Gate 96 72 54 SN74AUC2G79YEPR | 296-16640-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GUO4YEPR | 296-15848-2-ND | Single Inverter Gate 936.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 1170.00/3,000 
SN74AUC2GOODCTR | 296-18565-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 66 50 38 SN74AUC2G79YZPR | 296-16641-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GOODCTR | 296-18565-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 645.00/3,000 D-Type Flip-Flop..... 68 51.39 
SN74AUC2GO0DCUR | 296-18566-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 6. «50 «38 SN74AUC2G79YZPR | 296-16641-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GOODCUR | 296-18566-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 645.00/3,000 D-Type Flip-Flop..... 663.00/3,000 
SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 90 75 60 SN74AUC2G80DCTR | 296-19058-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 1170.00/3,000 D-Type Flip-Flop 66 50 38 
SN74AUC2GOOYZPR _ |296-18568-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 68 51 3 SN74AUC2G80DCTR | 296-19058-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GOOVZPR  |296-18568-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 663.00/3,000 D-Type Flip-Flop 645.00/3,000 
SN74AUC2GO2DCTR | 296-18569-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 66 50 38 SN74AUC2G80DCUR | 296-19059-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GO2DCTR | 296-18569-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 645.00/3,000 D-Type Flip-Flop..... 66 50 38 
SN74AUC2G02DCUR | 296-18570-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 66 650.38 SN74AUC2G80DCUR | 296-19059-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G02DCUR _ | 296-18570-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 645.00/3,000 D-Type Flip-Flop..... 645.00/3,000 
SN74AUC2GO2VEPR  |296-18571-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 2 7 60 SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GO2YEPR | 296-18571-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 1170.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 90 75 60 
SN74AUC2G02YZPR | 296-18572-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 8-DSBGA 68 foilees. SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G02YZPR =| 296-18572-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 663.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 4170.00/3,000 
SN74AUC2GO4DBVR__ | 296-18573-1-ND | Dual Inverter Gat 52.3930 SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G04DBVR | 296-18573-2-ND | Dual Inverter Gat 507.00/3,000 D-Type Flip-Flop 68 51 39 
SN74AUC2GO4DCKR | 296-16688-1-ND | Dual Inverter Gat 52 393 SN74AUC2G80YZPR — | 296-16818-2-ND | Dual Positive-Edge 
SN74AUC2GO4DCKR =| 296-16688-2-ND | Dual Inverter Gat 507.00/3,000 D-Type Flip-FlOp ............00- 663.00/3,000 
SN74AUC2GO4VEPR — |296=18575-1;ND]| Qual Inverter Gat p20 eae ov 00 SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 66 5088 
SN74AUCZGOAVEPR  [ZQGaKBBZaie2:NDN Dual inverter Gat Hinds oly SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate... 645.00/3,000 
See eoeeatae oa pe Inverter Gat 68 Baa ast SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate... 66 50 38 
-23240-2- 00/3, SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 645.00/3,000 
SN74AUC2GO6DBVR = | 296-18575-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver. 52 39 30 SN74AUC2G86YEPR | 296-19061-1-ND Dual Slant Exclusive OR Gat 90 me 60 
SN74AUC2GO6DBVR | 296-18575-2-ND | Dual Inverter Bufter/Driver. 507.00/3,000 - 
Reed ; SN74AUC2GB6YEPR | 296-19061-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 1170.00/3,000 
SN74AUC2GO6DCKR | 296-17052-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output... ay 39.30 fi 
ss SN74AUC2G86YZPR | 296-19062-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 68 51 39 
SN74AUC2GO06DCKR =| 296-17052-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output.....SC70 507.00/3,000 a 9. in i 
SNT4AUCOGORYEPR  (GBMGETEEINEH Diol Inverter Butte Dd SN74AUC2G86YZPR | 296-19062-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 663.00/3,000 
# Fs wi OD Ot ie ne a-psaca PCO IeED SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
us eae : ; ‘ SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO6YEPR | 296-18576-2-ND | Dual Inverter Butt - 
i SN74AUC2G125DCUR | 296-17925-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 «38 
with OD Output. 6-DSBGA 1170.00/3,000 i 
SN74AUCIGUGVZPR —1296-1857741-ND | Dual Inverter BufianDiivar SN74AUC2G125DCUR | 296-17925-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
with OD Output 6-DSBGA 68 51 39 SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 68 51 39 
OREO " ‘ i : SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO6YZPR =| 296-18577-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G126DCTR. | 296-18885-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer G 66 0 38 
with OD Output... 6-DSBGA 663.00/3,000 ls al SeeeabetU Tri-State Dual Bus Buffer Gate CO Rea OS: 
SN74AUC2G07DBVR | 296-15736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. SOT-23-6 52 39 30 Oncaea poeeeeeaeNe eee Dual Bis Bult Gale & 45,0083 0008 
SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. SOT-23-6 507.00/3,000 -18970-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate / : : 
SN74AUC2GO7DCKR | 296-18763-1-ND | Dual Butfer/Driver with OD Output. Sc70-6 52 39 3 SN74AUC2G126DCUR | 296-18970-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7DCKR | 296-18763-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. $C70-6 507.00/3,000 SN74AUC2G126YZPR | 296-16801-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 68 ot 3d 
SN74AUC2GO7YEPR — | 296-18772-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 6-DSBGA 90 75 60 SN74AUC2G126YZPR__| 296-16801-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO7YEPR | 296-18772-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 6-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2GO7YZPR | 296-18774-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 6DSBGA 68 51 39 SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-2-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7YZPR | 296-18774-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 6-DSBGA 663.00/3,000 SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2GO8DCTR | 296-18794-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. SMB 6.66 = 50-38 SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2GO8DCTR | 296-18794-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 645.00/3,000 SN74AUC2G240YZPR_| 296-16802-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 68 51 39 
SN74AUC2GO8DCUR | 296-18823-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate .....cscceoeu US8 66.5038 (Continued) 
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Tt Digi-Key Price Each eles Digi-Key Price Each 
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SN74AUC2G240YZPR_ | 296-16802-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 663.00/3,000 AUCH Family 
SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 6.5088 SN74AUCH240RGYR | 296-15443-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 132 110 88 
SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 SN74AUCH240RGYR | 296-15443-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 585.00/1,000 
SN74AUC2G241DCUR | 296-18884-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50  .38 SN74AUCH244RGYR | 296-19068-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 132 110 .88 
SN74AUC2G241DCUR _| 296-18884-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 SN74AUCH244RGYR | 296-19068-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 585.00/1,000 
SN74AUC2G241YEPR | 296-16803-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 90 75 60 SN74AUCH245RGYR | 296-15444-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 1.32 140 88 
SN74AUC2G241YEPR | 296-16803-2-ND | Tri-State Dual Butffer/Driver. 4170.00/3,000 SN74AUCH245RGYR | 296-15444-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 585.00/1,000 
SN74AUC2GUO4DBVR | 296-19063-1-ND | Dual Inverter Gate 52.39 30 SN74AUCH16244DGGR | 296-15440-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... .48-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2GUO4DBVR | 296-19063-2-ND | Dual Inverter Gate... 507.00/3,000 SN74AUCH16244DGGR | 296-15440-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-TSSOP 2210.00/2,000 
- zal ba ual Inverter Gate al E a 7 1-15: bel bet ri-State 16-Bit Buffer/Drivet 40> = . “ 
SN74AUC2GUO4YZPR_ | 296-19064-1-ND | Dual Inverter Gat 685139 SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Dri 48-TVSOP 213 1.70 1.28 
SN74AUC2GU04YZPR |296-19064-2-ND | Dual Inverter Gat 663.00/3,000 SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! .48-TVSOP 2210.00/2,000 
SN74AUCOORGYR 296-16749-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 88 866 50 SN74AUCH16244GQLR | 296-15442-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... “BO-VFBGA 3.15 252 1.96 
SN74AUCOORGYR 296-16749-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 293.00/1,000 SN74AUCH16244GQLR | 296-15442-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .56-VFBGA 1785.00/1,000 
SN74AUCO2RGYR 296-16750-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 88 866 50 SN74AUCH16374DGGR | 296-17625-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F......48-TSSOP 213 1.70 1.28 
SN74AUCO2RGYR 296-16750-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 293.00/1,000 SN74AUCH16374DGGR | 296-17625-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F......48-TSSOP 2210.00/2,000 
- BE 7 7. ~ -1- ri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type 48- f ai i 
SN74AUCO4RGYR 996-16751-1-ND | Hex Inverter ... 3866.50 SN74AUCH16374DGVR | 296-19067-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F......48-TVSOP_ 2.13 1.70 1.28 
SN74AUCO4RGYR 296-16751-2-ND | Hex Inverter..... 293.00/1,000 SN74AUCH16374DGVR | 296-19067-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F...... 48-TVSOP 2210.00/2,000 
SN74AUCO6RGYR 296-16752-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Output 88 66 50 SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F......56-VFBGA 3.15 2.52 1.96 
SN74AUCO6RGYR 296-16752-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Output. 293.00/1,000 SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F...... 56-VFBGA 1785.00/1,000 
SN74AUCO7RGYR 296-17007-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output 88 66 50 SN74AUCH32244GKER | 296-15445-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 428 342 266 
SN74AUCO7RGYR 296-17007-2-ND | Hex Butfer/Driver with OD Output. 293,00/1,000 SN74AUCH32244GKER | 296-15445-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver.. 2423.00/1,000 
SN74AUCO8RGYR 296-16753-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 88 66 50 SN74AUCH322442KER | 296-23244-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver-.. 2.81 2.25 1.75 
SN74AUCO8RGYR 296-16753-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 293.00/1,000 SN74AUCH32244ZKER | 296-23244-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 1594.00/1,000 
- 45 itt-Tri SN74AUCH32374GKER | 296-17836-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC14RGYR 296-18265-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 88 66i 00) x 
SN74AUC14RGYR 296-18265-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 293.00/1,000 Flip-Flop ...... seen 4.28 3.42 2.66 
SN74AUCITRGYR _ |296-18544-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer 886650 SN7AAUGHS2374GKER aS egy 1 State 22-Bit Edge-Triggared D-Type sxOAGT LITE 
SN74AUC17RGYR 296-18544-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer 293.00/1,000 DOD a ae 
SN74AUC32RGYR 296-16754-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 88 66 50 AUCU Family 
SN74AUC32RGYR 296-16754-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 293.00/1,000 SN74AUCU04RGYR 296-19069-1-ND | Hex Inverter . 14-QFN 88 66 50 
SN74AUC34RGYR 296-19066-1-ND 88.6650 SN74AUCUO4RGYR _| 296-19069-2-ND | Hex Inverter. 4-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC34RGYR 296-19066-2-ND 293.00/1,000 AUP Family 
SN7AAUG7ARGYR PSE AIZE2 Og ND) Dual Positive-Edge- Triggered D-Type SN74AUP1GOODBVR | 296-18581-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate 50. A 28 
Flip-Flop 88 8466 «50 oo tala ingle 2- it : d i 
NOM fs Edaciin ‘ SN74AUP1GOODBVR | 296-18581-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate 393.00/3,000 
SN74AUCTARGYR = aL Ete Edge-Triggered D-Type ae SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate 50 4128 
SOIREE OETA TS ier eee | Serene yaa eeme timer ce hare 
Se UAUUIccntyE BSE ESe Tt eyes ce cane Pa SN74AUP1GOODRLR | 296-18712-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate 460.00/4,000 
; . : : : SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate 48 3627 
SN74AUC126RGYR | 296-18543-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 439.00/1,000 : He 
ate : : ’ SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate 468.00/3,000 
SN74AUC240RGYR | 296-15436-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 144 1.20 __.96 SN74AUP1GO2DBVR | 296-19070-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gat 50 A128 
SN74AUC240RGYR —_/ 296-15436-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 638.00/1,000 SN74AUP1G02DBVR__ | 296-19070-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gat 393.00/3,000 
SN74AUC2Z44RGYR == 206-1549 7-1-ND) Tri-State Octal Butfer/Driver. Wed led) as SN74AUP1GO2DCKR | 296-22014-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gat 50 At 28 
SN74AUC244RGYR | 296-15437-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 638.00/1,000 Ronit nate 3. ii 
! SN74AUP1GO2DCKR | 296-22014-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gat 393.00/3,000 
SN74AUC245GQNR | 296-17032-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1.80 1.44 1.08 SN74AUP1G02DRLR | 296-18649-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gat 43 3426 
SN74AUC245GQNR__ | 296-17032-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 936.00/1,000 SN74AUP1GO2DRLR | 296-18649-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate 460.00/4,000 
SN74AUC245RGYR 296-15438-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 144 120 96 SN74AUP1GO4DBVR | 296-19071-1-ND | Low Power Single Inverter Gate... 50 A 28 
SN74AUC245RGYR | 296-15438-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 638.00/1,000 SN74AUP1GO4DBVR — | 296-19071-2-ND | Low Power Single Inverter Gat 393.00/3,000 
SN74AUC245ZONR | 296-19284-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 144 1.20.96 SN74AUP1GO4DCKR | 296-19072-1-ND | Low Power Single Inverter Gat 50 41 28 
SN74AUC245ZQNR | 296-19284-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 638.00/1,000 SN74AUP1GO4DCKR | 296-19072-2-ND | Low Power Single Inverter Gat 393.00/3,000 
SN74AUC16240DGGR_| 296-15408-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 213 1.70 1.28 SN74AUP1GO4DRLR | 296-19285-1-ND | Low Power Single Inverter Gat 43 (34m 6) 
SN74AUCI6240DGGR | 296-15408-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUP1GO4DRLR | 296-19285-2-ND | Low Power Single Inverter Gat 460.00/4,000 
SN74AUC16240DGVR_ | 296-15409-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 213 1.70) 1:28 SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-1-ND | LP Single Inverter Buffer/Drive 40 Eo2 eed 
SN74AUC16240DGVR_ | 296-15409-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-2-ND | LP Single Inverter Buffer/Drive 324.00/3,000 
SN74AUC16240GQLR | 296-15410-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 3.15 252 1.96 SN74AUP1GO6DCKR | 296-17562-1-ND | Low Power Single Inverter Buffer/Driver. 50 41 28 
SN74AUC16240GQLR_| 296-15410-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1785.00/1,000 SN74AUP1GO6DCKR | 296-17562-2-ND | Low Power Single Inverter Buffer/Driver. 393.00/3,000 
SN74AUC16244DGGR |296-15411-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2413 1.70 1.28 SN74AUP1GO6DRLR | 296-21810-1-ND | LP Single Inverter Buffer/Drive 43 3426 
SN74AUC16244DGGR_ | 296-15411-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUPIGO6DRLR — | 296-21810-2-ND | LP Single Inverter Buffer/Drive 460.00/4,000 
SN74AUC16244DGVR_ | 296-15412-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 213° 1.70 1.28 SN74AUP1GO7DBVR | 296-19073-1-ND | Low Power Single Buffer/Drive 40 3224 
SN74AUC16244DGVR | 296-15412-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUP1GO7DBVR | 296-19073-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver 324.00/3,000 
SN74AUC16244ZQLR | 296-17031-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 3.72 279 2.10 SN74AUP1GO7DCKR | 296-18256-1-ND | Low Power Single Buffer/Drivel 50 41 28 
SN74AUC16244ZQLR | 296-17031-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1209.00/1,000 SN74AUP1GO7DCKR | 296-18256-2-ND | Low Power Single Buffer/Drive 393.00/3,000 
SN74AUC16245DGGR_| 296-15413-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 213 1.70 1.28 SN74AUPIGO7DRLR | 296-21811-1-ND | Low Power Single Buffer/Drivel S0T-553-5 43S 
SN74AUC16245DGGR_| 296-15413-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2210.00/2,000 SN74AUP1GO7DRLR | 296-21811-2-ND | Low Power Single Buffer/Drivel SOT-553-5 460.00/4,000 
SN74AUC16245DGVR_ | 296-15414-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 213 1.70 1.28 SN74AUP1GO7YZPR | 296-21010-1-ND | Low Power Single Buffer/Drive 48 Oley 
SN74AUC16245DGVR_ | 296-15414-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2210.00/2,000 SN74AUP1GO7YZPR | 296-21010-2-ND | Low Power Single Buffer/Drive 468.00/3,000 
SN74AUC16245GQLR | 296-15415-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 315 252 1.96 SN74AUP1GO8DBVR__ | 296-19074-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 350__41_28 
SN74AUC16245GQLR | 296-15415-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1785.00/1,000 SN74AUP1GO8DBVR | 296-19074-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 
SN74AUC16245ZQLR | 296-19283-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 233 1.86 1.40 SN74AUP1GO8DCKR | 296-19075-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 50 41.28 
SN74AUC16245ZQLR | 296-19283-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1209.00/1,000 SN74AUP1GO8DCKR | 296-19075-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 
SN74AUC16373DGVR_ | 296-15417-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 43 34 26 
Latch... 213 1.70 1.28 SN74AUP1GO8DRLR _ | 296-18650-2-ND | Low Power 2-InPut Positive AND Gate 460.00/4,000 
SNT4AUCT637S3DGVR | 296-15417-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74AUPTGOBYZPR | 296-17366-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 48 +3627 
Latch ... 48-1VSOP 2210.00/2,000 SN74AUP1GO8YZPR | 296-17366-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 468.00/3,000 
SN74AUC16374DGGR_| 296-15418-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G14DBVR ‘| 296-18213-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter . 50 AL 28 
D-Type Flip-Flop .. 48-TSSOP 243 1.70 1.28 SN74AUP1G14DBVR ‘| 296-18213-2-ND LP Single Schmitt-Trigger Inverter . 393.00/3,000 
SN74AUC16374DGGR_ | 296-15418-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G14DCKR | 296-19076-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter . 50 AL 28 
oe srssor moore | “Series (ln i ssc Cam eer a me, 
= =p T a - -1- ingle Schmitt-Trigger Inverter . z é c 
SN7AAUCIES740GVR CDI SSISAIND) Tri-State 16-Blt Edge-Triggered : SN74AUP1G14DRLR | 296-18314-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter . 460.00/4,000 
D-Type Flip-Flop... 48-1V80? Ome SN74AUP1G17DBVR | 296-19077-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer 50 A128 
SN7AAUCIES740GVR Eee oale hb) Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G17DBVR_|296-19077-2-ND | LP Single Schmitt Trigger Buffer *393,00/3,000 
D-Type Flip-Flop 48-TVSOP 2210.00/2,000 y arel aoe 
SN74AUC16374GQLR | 296-13919-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G17DCKR | 296-18209-1-ND | Low Power Single Schmitt-Trigger Buffer ... 50 AL 28 
De ps Pe A ey 
SN74AUCTES74GOLR Ee os ti aaRr SN74AUPIGI7DRLA_|296-18295-2.ND |LP Single Schmit-Trigger Buffer ~ 460.00/4,000 
SN74AUGI6501DGGR |296-15420-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr. 3.38 2.70 2.10 ATTEN arecrcreeer aT eee te eet ia 
SN74AUC16501DGGR | 296-15420-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transevr. 3826.00/2,000 SN74AUPIGI7YZPR . (SeeRGOTaETINDN LP Sicle SceMTIC THREE: Autee i ay 
SN74AUC16501DGVR_ | 296-15421-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr.... 3.38 2.70 2.10 SN74AUPIGI7YZPR  (aueeiggTateNTs LP Single Schmitt-Trigger Buffer  468:00/3,000 
SN74AUCI6501DGVR | 296-15421-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr. 3826.00/2,000 SN74AUP1G32DBVR | 296-19079-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gata 50 4128 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 428 3.42 2.66 SN74AUP1G32DBVR _ | 296-19079-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 393.00/3,000 
SN74AUCS2244GKER | ZOGRIE sae yay Tri-State 32-Bit Bufter/Driver. 2423.00/1,000 SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 5 At 28 
SN74AUC32244ZKER | 296-23242-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 286 2.29 1.78 PEIVIC ae oi He 
SNTAAUGS20447KER SGMESMOPONT trisiate 30-bit Butter Dit WestanitcnG SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 393.00/3,000 
i -23242-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 00/1, SN74AUP1G32DRLR | 296-18315-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 43 34 «26 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 428 342 2.66 SN74AUP1G32DRLR | 296-18315-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 460.00/4,000 
Sue eee teGhe 200126 0 ND State ah Bis Traneeeliet perc OU DUO SN74AUP1G32YZPR _ | 296-21016-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 48 3627 
-23243-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver f s . SN74AUP1G32YZPR | 296-21016-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gat 468.00/3,000 
SN74AUC32245ZKER | 296-23243-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver... 1594.00/1,000 SN74AUPIG4DBVR  |296-19080-1-ND | Low Power Single Buffer Gate... BOs OOO 
SN74AUC32374GKER | 296-19065-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G34DBVR | 296-19080-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 393.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 428 3.42 2.66 SN74AUP1G34DCKR | 296-19081-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 50 41 28 
SN74AUC32374GKER | 296-19065-2-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G34DCKR _ | 296-19081-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 393.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 2423.00/1,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


890 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EXAS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
Tele Digi-Key Price Each mls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74AUP1G34DRLR | 296-18715-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 43 3426 SN74AUP1G240DBVR | 296-17917-1-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Drive 40 322d 
SN74AUP1G34DRLR | 296-18715-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 460.00/4,000 SN74AUP1G240DBVR | 296-17917-2-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Drive 324.00/3,000 
SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 48 «3607 SN74AUP1G240DCKR | 296-17918-1-ND| Tri-State, LP, Single Buffer/Driver Oe 
SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUP1G240DCKR | 296-17918-2-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Drive 324.00/3,000 
SN74AUP1G57DBVR _ | 296-19082-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... tab a6 27, SN74AUP1G240YZPR_| 296-21015-1-ND| Tri-State, LP, Single Buffer/Drivel 56 4232 
SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 SNA eee yZER ea STE Sighk VOI TE Ene i Se Os tO0 
SN74AUP1G57DCKR | 296-19083-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat AS 360.27 -17524-1- : : : 
= 9. Bee MAGE inci ccke SN74AUP1T57DBVR_~— | 296-17524-2-ND| Single Supply Voltage Translator 447.00/3,000 
SN74AUP1G57DCKR | 296-19083-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate. 366.00/3,000 i 
i aL i ji i SN74AUP1T57DCKR | 296-17525-1-ND| Single Supply Voltage Translator £56) A443. 
SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 ECOMEet SN74AUP1TS7DCKR | 296-17525-2-ND| Single Supply Volt Transl 447.00/3,000 
SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 7. 57 -17525-2-ND | Single Supply Voltage Translator 7.0/3, 
SN74AUP1G57YZPR _ |296-17367-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 43627 SN74AUPTTSEDBVR | ZOOS 2051RNO} Single Supply Voltage Translator BE a ae 
SN74AUP1G57YZPR | 296-17367-2-ND | LP Conti 7 ; SN74AUP1T58DBVR =| 296-17526-2-ND| Single Supply Voltage Translator 447.00/3,000 
~ -2-| ‘onfigurable Multiple Function Gate 468.00/3,000 , na ; 
; I ‘ SN74AUP1T58DCKR | 296-17527-1-ND| Single Supply Voltage Translator 55 “Ady 33) 
SN74AUP1G58DBVR ‘| 296-16819-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... 45 robe eeh SN74AUP1TS8DCKR | 296-17527-2-ND| Single Supply Voltage Translator 447.00/3,000 
SN74AUP1G58DBVR | 296-16819-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 SN74AUP1T97DBVR 296-17563-1-ND| Single Supply Voltage Level Translator is ‘44 33 
f ! gle Supply Voltag 
SN74AUP1G58DCKR__| 296-16820-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45.3627 SN74AUPITO7DBVR | 296-17563-2-ND | Single Supply Voltage Level Translato 747.00/3,000 
SN74AUP1G5S8DCKR | 296-16820-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 SN74AUP1T97DCKR | 296-17564-1-ND| Single Supply Voltage Level Translato Cee ae 
SN74AUP1G58DRLR | 296-18612-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate A536 27 SN74AUP1T97DCKR | 296-17564-2-ND | Single Supply Voltage Level Translatoi 447.00/3,000 
SN74AUP1G58DRLR | 296-18612-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 SN74AUPIT97YZPR ‘| 296-17899-1-ND/ Single Supply Voltage Level Translator 1P 54 AL 
SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate AB 3627 SN74AUP1T97YZPR__| 296-17899-2-ND | Single Supply Voltage Level Translato 702.00/3,000 
SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... 468.00/3,000 SN74AUPTOBDBVR | 296-17528-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator 35. 44 33 
SN74AUP1G74DCUR _ | 296-19761-1-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered SN74AUP1T98DBVR =| 296-17528-2-ND| Single Supply Voltage Level Translato 447.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 56 42 32 SN74AUP1T98DCKR | 296-17529-1-ND | Single Supply Voltage Level Translato 55 44 33 
SN74AUP1G74DCUR ‘| 296-19761-2-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered SN74AUP1T98DCKR =| 296-17529-2-ND| Single Supply Voltage Level Translato 447.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 546.00/3,000 SN74AUP1T98YZPR 296-21021-1-ND | Single Supply Voltage Level Translato! 12 54 (AL 
SN74AUP1G74YZPR__| 296-22775-1-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered SN74AUP1T98YZPR 296-21021-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator... 702.00/3,000 
D-Type Flip-Flop... 64 48 36 AVC Family 
SN74AUP1G74YZPR | 296-22775-2-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered T4AVCA164245ZQLR | 296-17203-1-ND] Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop 624.00/3,000 Transceiver... 56-VFBGA 6.53 5.22 4.06 
SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-1-ND | LP Single Positive-Edge- 74AVCA164245ZQLR | 296-17203-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop . 40 32 24 Transceiver. . 56-VFBGA 3698.00/1,000 
SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-2-ND | LP Single Positive-Edge-Tri 74AVCAH164245ZQLR | 296-17204-1-ND | Tri-State 16-Bi 
D-Type Flip-Flop 324.00/3,000 Transceiver... 56-VFBGA 4.55 3.64 2.83 
SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-1-ND | LP Single Positive-Edge- 74AVCAH164245Z0LR | 296-17204-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop .. 40 Be tt Transceiver... 56-VFBGA 2576.00/1,000 
SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-2-ND | LP Single Positive-Edge-Tri 74AVCB164245ZQLR | 296-18284-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop 324.00/3,000 Transceiver. .56-VFBGA 4.55 3.64 2.83 
SN74AUP1G79DRLR | 296-19594-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 7AAVCB164245ZQLR | 296-18284-2-ND | Tri-State 16-B 
D-Type Flip-Flop... 45 26 27 Transceiver... 56-VFBGA 2576.00/1,000 
SN74AUPIG79DRLR | 296-19594-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered TAAVCB164245ZRDR | 296-22003-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop . 488.00/4,000 Transceiver.... 455 3.64 2.83 
SN74AUP1G79YZPR | 296-21018-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered TAAVCB1642452RDR | 296-22003-2-ND pe ee Supply Bus MTR OUT OG 
D-Type Flip-Flop . AB 3627 * AAs <j i rts 
SN74AUP1G79YZPR | 296-21018-2-ND | LP Single Positive-Edge-Tri TAAVCB3242452KER | 296-17788-1-ND | Tri-State 32-Bi 
D-TypelFlip-Flop: SsDSBEA. 65100151000 T4AVCBS242457KER | 296-17788-2-ND i Supply Bus 2B RL 
SN74AUP1GB0DBVR | 296-17841-1-ND gece eee 507-23-5 (ee Transceiver... 96-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74AUP1G80DBVR | 296-17841-2-ND | LP Single Positive-Edge- TAAVCBHS242452KER (ESS aig) 111 State 32°Bit Dual Supply Bus o6-LERGA MRTGCMEeComlnG 
D-Type Flip-Flop... S0T-23-5 324.00/3,000 74AVCBH3242452KER | 296-18351-2-ND| Tri-State 32-Bit Dual 
SN74AUP1G80DCKR | 296-19084-1-ND | LP Single Positive-Edge- Transceiver... 96-LFBGA 2805.00/1,000 
z 2 u Z 7 5, -18352-1- ri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop 403224 AAVCHIGT24SZOLR | 296-18352-1-ND| Tri-State 16-Bit Dual Supply Bi 
SN74AUP1G80DCKR _ | 296-19084-2-ND | LP Single Positive-Edge- Transceiver... 56-VFBGA 3.47 2.78 2.16 
D-Type Flip-Flop . 324.00/3,000 74AVCH16T245ZQLR | 296-18352-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AUP1G80YZPR | 296-21019-1-ND | LP Single Positive-Edge-Tri Transceiver... 56-VFBGA 1964.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 48 36 27 74AVCH20T245ZQLR | 296-18353-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual 
SN74AUP1G80YZPR | 296-21019-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered Transceiver... 56-VFBGA 3.71. 2.97 2.31 
D-Type Flip-Flop sosesteees5-DSBGA 468.00/3,000 T4AVCH20T245Z0LR | 296-18353-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AUP1G97DBVR | 296-19085-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate...SOT-23-6 45 36 27 Transceiver....... ie 56-VFBGA 2104.00/1,000 
SN74AUP1G97DBVR | 296-19085-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 SN74AVCITA4SDBVR | 296-19094-1-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, 
SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate nab recOnmemee ti Bus Transceiver. sis SOT-23-6 56 42-32 
SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 SN74AVCITA5DBVR | 296-19094-2-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, 
SN74AUP1G97DRLR | 296-18316-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate TABI OBI 27, Bus Transceiver. on SOT-23-6 546.00/3,000 
SN74AUPIG97DRLR | 296-18316-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 SN74AVCITASDCKR | 296-17992-1-ND ne State, Single-e Dual Supply, ah 6h 
SN74AUPIG97YZPR | 296-17369-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 48 3627 ! OT eineens ‘ : : 
SN74AUP1G97YZPR | 296-17369-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 468.00/3,000 SN74AVCITASDCKR | 296-17992-2-ND Testa: See Dual Supply, Bus a7 O08 G00 
SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate...SOT-23-6 45 36 .27 SN7AAVCITASDRLR [BEeeetOoeeERD facsiete Sine Bi 567.00/3, 
SN74AUP1G98DBVR__ | 296-19087-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 366.00/3,000 : aN Be eer ea aR 
SN74AUPIG98DCKR | 296-19088-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate TAS cOlmnee7 oer = aa : : : 
SN74AUP1G98DCKR | 296-19088-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 SN74AVCITASDRLR | 296-21022-2-ND | Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, 
4 ‘ : Bus Transceiver 832.00/4,000 
SN74AUP1G98DRLR | 296-18651-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate A5 36 wae SN74AVC1T45YZPR 296-17371-1-ND | Tri-State, Single: 
SN74AUP1G98DRLR | 296-18651-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 Transceiver... 2 60 45 34 
SN74AUP1G98YZPR ___| 296-17370-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 48 oOmeet SN74AVC1T45YZPR 296-17371-2-ND| Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G98YZPR | 296-17370-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate....6-DSBGA 468.00/3,000 Transceiver.... Qj 585.00/3,000 
SN74AUP1G99DCTR ‘| 296-19089-1-ND Ae ae ied Ultra-Config. Multiple A re i SN74AVC2T45DCTR | 296-17232-1-ND| Tri-State, Dual- 
unction Gate oe : / ‘ Transceiver... 76 «4.57 AB 
SN74AUP1G99DCTR | 296-19089-2-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC2T45DCTR 296-17232-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, 
Function Gate es 546.00/3,000 Transceiver..... = 741.00/3,000 
SN74AUP1G99DCUR | 296-19090-1-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC2T45DCUR =| 296-17993-1-ND| Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus 
Function Gate ed 56 142) 32) Transceiver. _ 16 Aye 8} 
SN74AUP1G99DCUR _ | 296-19090-2-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC2T45DCUR | 296-17993-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus 
Function Gate ... US8 546.00/3,000 Transceiver aie 741.00/3,000 
SN74AUP1G99YZPR | 296-21020-1-ND | Tri-State Low Power Ultra Configurable SN74AVC2T45YZPR 296-17858-1-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus 
Multiple Function Gate 8-DSBGA 56 42 32 Transceiver. asa 80 60 45 
SN74AUPIG99YZPR | 296-21020-2-ND | Tri-State Low Power Ultra Configurable SN74AVC2TA5YZPR | 296-17858-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus 
Multiple Function Gate. 8-DSBGA 546.00/3,000 Transceiver. a 780.00/3,000 
SN74AUP1G125DBVR_ | 296-21011-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gai SOT-23-5 50 41 28 SN74AVC4T245DGVR_ | 296-18054-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G125DBVR | 296-21011-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat SOT-23-5 393.00/3,000 Transceiver... 90 75 60 
SN74AUP1G125DCKR | 296-21012-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate.............SC70-5 50 41 28 SN74AVC4T245DGVR_ | 296-18054-2-ND Tn State, ety Dual Supply, Bus 908 00/2 600 
SN74AUP1G125DCKR | 296-21012-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate............SC70-5 393.00/3,000 Sey Af 4 ae a 
SN74AUP1G125DRLR | 296-18713-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate... SOT-553 «43—=«3dS«G SNTAAVCAT2ASDR (Seger alangy| State, “Bit, Dual Supply, Bus gi Gee aS 
SN74AUP1G125DRLR | 296-18713-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat .SOT-553 460.00/4,000 SI74AVCATESDR— EREEESRRORIA TiSiete, Peal Sac 5 g : 
SN74AUP1G125YZPR | 296-21013-1-ND | Tri-State LP Single Bus Butfer Gat 5-DSBGA 48 36 .27 : Re Geanceanars: Mar Supply; BUS arRGDECT 
SN74AUP1G125YZPR | 296-21013-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate..........5-DSBGA 468.00/3,000 : a ee 
d SN74AVC4T245PWR | 296-18056-1-ND| Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, B 
SN74AUP1G125YZTR | 296-23245-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate......5-DSBGA 60 45 34 OC eS _.16-13S0P COR CD 
SN74AUP1G125YZTR = | 296-23245-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 585.00/3,000 SN74AVC4T245PWR_ | 296-18056-2-ND| Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G126DBVR_ | 296-18005-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 50 AL 28 Transceiver 16-TSSOP 798.00/2,000 
SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 393.00/3,000 ST PEISE x “Bi 
SN74AUP1G126DCKR_|296-18006-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 50 At 28 SN7AAVCAT2ASRGYR (SCALES aaa) Tr State, Bit, Dual Supply, Bus 8 08 
SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 393.00/3,000 SN74AVC4T245RGYR_ | 296-18231-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G126DRLR | 296-18603-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 43 34 26 Transceiver 439.00/1,000 
SN74AUP1G126DRLR | 296-18603-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 460.00/4,000 SN74AVC8T245DGVR_| 296-18206-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G126YZPR_ | 296-21014-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate .. 48 robe eet, Transceiver... 25 OOMro 
SN74AUP1G126YZPR_|296-21014-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate 468.00/3,000 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Hall Digi-Key Price Each rede Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. iu 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AVC8T245DGVR_ | 296-18206-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16374GQLR | 296-9796-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
Transceive 24-TVSOP 1300.00/2,000 D-Type Flip-Flop .... 56-VFBGA 3.96 317 247 
SN74AVC8T245PWR | 296-19100-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16374GQLR | 296-9796-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
Transceiver. 24-TSSOP 1.25 1.00.75 D-Type Flip-Flop .... 56-VFBGA 2244.00/1,000 
SN74AVC8T245PWR | 296-19100-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16374ZQLR | 296-23246-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
Transceive 24-TSSOP 1300.00/2,000 D-Type Flip-Flop..... 56-VFBGA 3.96 317 247 
SN74AVC8T245RHLR = | 296-17859-1-ND Mr Sate, @ BI Dual Supply Bus Teer SN74AVC16374ZQLR | 296-23246-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
r ; : / : D-Type Flip-Flop .... .56-VFBGA 2244.00/1,000 
SN74AVC8T245RHLR | 296-17859-2-ND West, eet Dual Supply Bus RENT LET SN74AVC16646DGGR | 296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Registe .56-TSSOP 3.38 270 2.10 
T .00/1, SN74AVC16646DGGR_ | 296-9797-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Registe .56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-1-ND My Site, teeth aa-tssop OTE eomtCe SN74AVC16646DGVR_ | 296-9798-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register.........56-TSSOP 3.38 270 2.10 
: : : SN74AVC16646DGVR | 296-9798-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register..........56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-2-ND rane 000 SN74AVC16722DGGR_ | 296-9799-1-ND_| Tri-State 22-Bit Flip-Flop. “64-TSSOP 419 335 2.61 
SN74AVC16TD45DeVR (Dee enOTEND ae SN74AVC16722DGGR_| 296-9799-2-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop. .64-TSSOP 4744.00/2,000 
Teansther avi 2m ass SN74AVC16827DGGR_ | 296-9800-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
sN74aveteT24spevr | 296-19091-2-ND | Tri-State, 16-Bit SN74AVC16827DGGR_| 296-9800-2-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TSSOP 3826.00/2,000 
iam smusoano_ | “Seatiecroem [asamp [fom ienconm senate “Saatiioaw 
SN74AVC16T245GQLR | 296-19092-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus Hace Te ae eer Ue EVE aos Hues 
Trariscelver:. SG-VFBGA 5418 414 3.22 SN74AVC16834DGGR | 296-9802-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TSSOP 2.48 198 1.54 
SN74AVC16T245GQLR | 296-19092-2-ND | Tri-State, 16-Bit SN74AVC16834DGGR_ | 296-9802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TSSOP 2806.00/2,000 
Transceive: 56-VEBGA 2933.00/1,000 SN74AVC16834DGVR_| 296-9803-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74AVC16T245ZQLR | 296-19093-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus SN74AVC16834DGVR | 296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. “56-TVSOP 2806.00/2,000 
Transceive 56-VEBGA 3.47 2.78 2.16 SN74AVC16835DGGR_ | 296-9804-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74AVC16T245ZQLR | 296-19093-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus SN74AVC16835DGGR | 296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TSSOP 2806.00/2,000 
Transceive! 56-VFBGA 1964.00/1,000 SN74AVC16835DGVR_ | 296-9805-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus SN74AVC16835DGVR_| 296-9805-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TVSOP 2806.00/2,000 
Transceive 56-TSSOP 3.38 270 2.10 SN74AVCA406DGGR | 296-18296-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage 
SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus Translation Transceiver .48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
Transceiver... 56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74AVCA406DGGR___| 296-18296-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stic oltage 
SN74AVC20T245DGVR | 296-19095-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Translation Transceiver-............. 2080.00/2,000 
Transceive 56-TVSOP 338 270 2.10 SN74AVCA406GQCR | 296-17558-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage 
SN74AVC20T245DGVR | 296-19095-2-ND Tri-State, 20-Bi Dual Supply Bus Translation Transceiver............ 48-VFBGA 2.97 238 1.85 
3826.00/2,000 SN74AVCA406GQCR | 296-17558-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage 
SN74AVC20T245GQLR | 296-19096-1-ND | Tri-State, 20: Translation Transceiver............. 4157.50/2,500 
5.00 4.00 3.38 SN74AVCA406LZQSR_ | 296-19595-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Volt 
SN74AVC20T245GQLR | 296-19096-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus Translation Transceiver............. 1.63 1.30 98 
Transceive 56-VFBGA 3125.00/1,000 SN74AVCA406LZOSR_ | 296-19595-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage 
SN74AVC20T245ZQLR | 296-19097-1-ND Tn Ste, 208 , Dual Supply Bus se-venca Meroe Translation Transceiver-............ 48-VFBGA 2080.00/2,500 
ransceiver... ; . s ; SN74AVCA406LZXYR | 296-21023-1-ND | MMC, SD Card, M Stick™ Volt 
SN74AVC20T245ZQLR | 296-19097-2-ND | Tri-State, 20-Bit Pi A eA 
i Translation Transceiver-............. 163 1.30 98 
Transceiver... 56-VFBGA 2104.00/1,000 SN74AVCA406LZXYR | 296-21023-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage 
SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-1-ND Tt State, 2 EI Dual Supply Bus may Aaa) OER Translation Transceiver-............ 2080.00/2,500 
re . / : SN74AVCA406ZQCR | 296-17829-1-ND | MMC, SD Card, M Stick™ Volt 
SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-2-ND | Tri-State, 24-Bi TAREIGG Toho ee aa aR Age 
Transceiver... 3125.00/1,000 Ss goss : : : 
SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-1-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus SNTAAVERAOGZOCR EAE acaaag) NO SO Card, Memory Stick™ Von Saishienn 
Transceiver... 3.76 3.01 2.34 j ji pa 
SN74AVG24T245ZRGR | 296-17662-2-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus SNTAAVEAIGSDASGR Aaa adacag) (ate 16 Bit Dual Supply Bus 
‘Traiseaiver 2129,00/1,000 Transceiver.... 3.15 2.52 1.96 
SN74AVC32T245GKER | 296-19098-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus SNTAAVGAIBA25GR (Caio an) Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver... Q6-LFBGA 5.00 4.00 3.38 Transostveh 25700012000 
SN74AVC32T245GKER | 296-19098-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVCAIG4245VR | 296-15446-1-ND) Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver... 96-LFBGA 3125.00/1,000 Transceiver... 3.15 2.52 1.96 
SN74AVC32T245ZKER | 296-19090-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus SNTARVOATGADASVR Ea aacacgag) (ate 16 Bit Dual Supply Bus aeTveGP Print 
Transceiver... 3.83 3.06 2.38 : ea 
snr asa) Si ii Sa ae a ee 0 sue Fas = 8 SS 
Transceiver... 2168.00/1,000 a sed rm z . TOT A | 
SN74AVC32T245ZRLR | 296-22776-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVCAH164245KR | 296-15447-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .56-VFBGA 5.20 416 3.51 
Transceiver... 3.83 3.06 2.38 SN74AVCAH164245KR | 296-15447-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. . 56-VFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVCSOTOASZALA | 296-22776-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVCAH164245VR | 296-14063-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 3.15 252 1.96 
Transceiver... 5355.00/2,500 SN74AVCAH164245VR | 296-14063-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC16244DGGR | 296-9783-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 193 154 116 SN74AVCB164245GR | 296-15448-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244DGGR_ |296-9783-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2002.00/2,000 Transceiver. .48-TSSOP 3.15 252 1.96 
SN74AVC16244DGVR_ | 296-9784-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 3.60 2.88 2.24 SN74AVCB164245GR | 296-15448-2-ND | Tri-State 16-Bi 
SN74AVC16244DGVR | 296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 4080.00/2,000 Transceiver... 48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC16244GQLR |296-9785-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 396 317 247 SN74AVCB164245KR | 296-15449-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244GQLR | 296-9785-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2244.00/1,000 Transceiver... 56-VFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVC16245DGGR_ | 296-12334-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3.60 2.88 2.24 SN74AVCB164245KR | 296-15449-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4080.00/2,000 Transceiver... 3250.00/1,000 
SN74AVC16245DGVR | 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 360 288 2.24 SN74AVCB164245VR | 296-15550-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16245DGVR_ | 296-9786-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4080.00/2,000 Transceiver... 3:15) 2:52) 1196) 
SN74AVC16269DGGR | 296-9787-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered SN74AVCB164245VR | 296-15550-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Bus Exchanger. . 56-TSSOP 446 3.57 2.78 Transceiver... 3570.00/2,000 
SN74AVC16269DGGR | 296-9787-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registere SN74AVCB324245KR | 296-19101-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 5050.00/2,000 Transceiver... 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVC16269DGVR | 296-9788-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered SN74AVCB324245KR ~ | 296-19101-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
Bus Exchang B-TVSOP 4.46 3.57 2.78 Transceiver ..96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVC16269DGVR | 296-9788-2-ND Mi stite 12-24 saspveie SAG SN74AVCBH164245GR | 296-14002-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr..48-TSSOP__ 3.15 2.52 1.96 
Sus EXcHanger.... : a SN74AVCBH164245GR | 296-14002-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr .. 48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC163340GGR_|296-9789-1-ND_| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive 3.60 2.88 2.24 SN74AVOBH164248KR | 296-18851-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16334DGGR | 296-9789-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4080.00/2,000 Transceiver... 56-VFBGA 520 416 351 
SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 3.60 288 2.24 SN74AVCBH164245KR | 296-15651-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16334DGVR | 296-9790-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4080.00/2,000 Tanscswar. 56-VFBGA 3250.00/1,000 
SN7AAVCI6372DGGR | ZOGrr aman Te etRh Perera) SN74AVOBH164245VR |296-15552-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
; 7 = = = Transceiver... 3.15 252 1.96 
SN74AVC16373DGGR_ | 296-9791-2-ND iste 16 ote ransparet pene Poatnetena SN74AVCBH164245VR | 296-15552-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
sn7aavetea730evR |296-9792-1-ND | Tristate t6-Bit Transparen ee Transceiver SHANE 
7: 5KR | 296-17352-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Latch 48-TVSOP 3.60 2.88 2.24 Tecan: Be 28 AGH 
SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent : : : 
D-Type Latch 48-TVSOP 4080.00/2,000 SN74AVCBH324245KR | 296-17352-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16373GOLR |296-9793-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent Transceiver 3250.00/1,000 
D-type Latch 396 317 247 SN74AVCHITA5DBVR. | 296-19104-1-ND | Tri-State Single: 
SN74AVC16373GQLR | 296-9793-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent Transceiver 56 4232 
D-Type Latch... 2244.00/1,000 SN74AVCHIT45DBVR_ | 296-19104-2-ND | Tri-State Single- 
SN74AVC16374DGGR_ | 296-9794-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver. 546.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 3.60 2.88 2.24 SN74AVCHIT45DCKR | 296-19105-1-ND | Tri-State Single 
SN74AVC16374DGGR_ | 296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver. 8070-6 56 4282 
D-Type Flip-Flop... 48-TSSOP 4080.00/2,000 SN74AVCHIT45DCKR_ | 296-19105-2-ND | Tri-State Single- 
SN74AVC16374DGVR | 296-9795-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver. 546.00/3,000 
D-Type Flip-Flop... 48-TVSOP 3.60 2.88 2.24 SN74AVCHITA5YZPR_ | 296-17372-1-ND | Tri-State Single: 
SN74AVC16374DGVR_ | 296-9795-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver... 48 06) 20 
D-Type Flip-Flop 48-TVSOP 4080.00/2,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi Reel c J 
tele Digi-Key Price Each meals Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74AVCHIT45YZPR |296-17372-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus Bus Switch Family (CBT) 
Transceiver... 468.00/3,000 74CBTLV16211CGRDR ]296-18211-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch........54-LFBGA 297 238 1.85 
SN74AVCH2TASDCTR | 296-19108-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 4-LFBGA 1683.00/1,000 
Transceivel SMB 7254 AT 7ACBTLV16211CZRDR | 296-20802-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 54-BGA 220 1.76 1.32 
SN74AVCH2TASDCTR | 296-19108-2-ND | Tri-State Dua 74CBTLV16211CZRDR | 296-20802-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch .54-BGA 1144.00/1,000 
Transceiver... 702.00/3,000 SN74CB303125DBQR_|296-19123-1-ND | Quad FET Bus Switch 6-OSOP 84.7056 
SN74AVCH2TA5DCUR | 296-19109-1-ND Mee Sie Dual ot Dual Supply Bus ia) ae SN74CB303125DBQR |296-19123-2-ND | Quad FET Bus Switch 16-0S0P 910.00/2,500 
J ss : 60 SN74CB303125DGVR |296-19124-1-ND | Quad FET Bus Switc “14-1VSOP 84.7056 
SN74AVCH2TASDCUR /296-19109-2-ND)| Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SN74CB303125DGVR |296-19124-2-ND | Quad FET Bus Switc “14-TVSOP 744,00/2,000 
Transceiver... 780.00/3,000 SN74CB303125PWR | 296-16804-1-ND | Quad FET Bus Switc “14-TSSOP 93-7862 
SN74AVCH2TA5YZPR | 296-21024-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SN74CB303125PWR__ | 296-16804-2-ND | Quad FET Bus Switc! .14-TSSOP 824.00/2,000 
Transceiver... fy M0) SN74CB303125RGYR |296-23248-1-ND | Quad FET Bus Swit 4OFN 9378 —~«62 
SN74AVCH2T45YZPR | 296-21024-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SN74CB303125RGYR | 296-23248-2-ND | Quad FET Bus Switc! 4-QFN 412.00/1,000 
Transceivel 8-DSBGA 858.00/3,000 SN74CB303244DBQR | 296-19125-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 0-0SOP 84.706 
SN74AVCHAT245DGVR | 296-18055-1-ND | Tri-State 4-B SN74CB303244DBQR | 296-19125-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 910.00/2,500 
Transceiver... 1e-TvSOP 907560 SN74CB303244DGVR_| 296-19126-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 84.7056 
SNTAAVCHAT2ASDGVR PES aay) 11 State + Bi, Dual Supply, Bus seavene 8 00 ORd SN74CB303244DGVR |296-19126-2-ND |8-Bit FET Bus Switch ~20-TVSOP 744,072,000 
JTalisce Ver: we SN74CB303244GQNR | 296-17033-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VFBGA 143 114  .86 
SN74AVCH4T245DR | 296-18032-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus SN74CB303244GQNR | 296-17033-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-VFBGA 741.00/1,000 
Transceiver: 90.75.60 SN74CB303244PWR | 296-17824-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 8470S 
SN74AVCHAT245DR — | 296-18032-2-ND Me State ®t Dual Supply, Bus aneten SN74CB303244PWR__ | 296-17824-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 744.00/2,000 
! Hue SN74CB303244RGYR |296-19127-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch O-OFN 1.14 95 76 
SN74AVCHAT245PWR (2SCAIGOS ZaTGMb)) Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus SN74CB303244RGYR |296-19127-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 0-QFN 505.00/1,000 
Transceiver 20.75 60 $N74CB303244Z0NR |296-17034-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch “20-VFBGA 114 95 76 
SN74AVCH4T245PWR | 296-18057-2-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus SN74CB303244ZQNR_ | 296-17034-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 20-VFBGA 505.00/1,000 
Transceiver... 798.00/2,000 SN74CB303245DBQR_| 296-19128-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-0SOP_ 84. 70—«5G 
SNZARVOHATRASRGYR (a ccealaaag) 1 State ©, Dual Supply, Bus Soe figs ee SN74CB303245DBQR |296-19128-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-0S0P 910.00/2,500 
! : a8 4 SN74CB303245DGVR_ |296-19129-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch “20-1VSOP 93-7862 
SN74AVCHAT245RGYR |296-18262-2-ND)) Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus SN74CB303245DGVR_|296-19129-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch “20-TVSOP 824.00/2,000 
Transceive 439.00/1,000 SN74CB303245GQNR | 296-23249-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch “20-VFBGA 143 1.14 .86 
SN74AVCH8T245DGV | 296-17932-ND tastate 8-Bit, Dual Supply, Bus oa-Tvsop WACO SN74CB3Q3245GQNR_|296-23249-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-VFBGA 741.00/1,000 
iranecene 7 : : : SN74CB303245PWR | 296-19130-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 8470S 
SNTAAVCHBT2ASPWR (PES giay (11 State &-Bit Dual Supply Bus oa-tssop WAGED SN74CB303245PWR | 296-19130-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch “20-TSSOP 744, 00/2,000 
SN74AVCHATOASPWR [BEORERRAOMIGN| TricState 8B Dual Sunaiy ‘ 2 i SN74CB303245RGYR | 296-19131-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-0FN 1.149576 
EES OS NAC OHDE NOUS SN74CB3Q3245RGYR | 296-19131-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 0-QFN 505.00/1,000 
Transceiver... 24-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CB303251DBQR |296-19132-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 6-QSOP 84.7056 
SN74AVCH8T245RHLR | 296-22015-1-ND tit Ste © Bit Dual Supply Bus Terai oes SN74CB303251DBOR | 296-19132-2-ND | 1-of-6 FET Mux/Demux 6-OSOP 910.00/2,500 
, hs : Ws SN74CB303251DGVR_ |296-19133-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TVSOP 847056 
SN74AVCHBT245RHLR |296-22015-2-ND)) Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74CB303251DGVR_ |296-19133-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux “16-TVSOP 744,00/2,000 
Transceive 650.00/1,000 SN74CB303251IPWR |296-18204-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux “46-TSSOP 84.7056 
SN74AVCH16T245GQLR | 296-19102-1-ND ee Aap Ul6 aa SN74CB303251IPWR | 296-18204-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux _16-TSSOP 744.00/2,000 
: a z Ee SN74CB303253DBQR |296-17283-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 6-0S0P 64 70 56 
SN7AAVCHI6T245GQLR |296-19102-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74CB303253DBQR | 296-17283-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 6-QSOP 910.00/2,500 
Transcelver... 56-VFBGA $250.00/1,000 SN74CB303253DGVR_ |296-19134-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux “16-TVSOP 938 78 «62 
SN74AVCHI6T245GR | |296-18283-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74CB303253DGVR_ | 296-19134-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux -16-TVSOP 824.00/2,000 
snvaaventeTa4ser |seRnaenetonNn nance ual Sinck 48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 SN74CB303253PWR | 296-19135-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. “16-TSSOP_ 84. 70-—«56 
TereaWeR ap78800 asa SN74CB303253PWR  |296-19135-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux ~16-TSSOP 744,00/2,000 
; see SN74CB3Q3253RGYR |296-19136-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 114 95 76 
SN74AVCHIGT245VR /296-19103-1-ND) Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74CB303253RGYR |296-19136-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 505.00/1,000 
Transceive B-TVSOP 3.15 252 1.96 SN74CB303257DBQR | 296-17511-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 84 70 «56 
SN74AVCHI6T245VR_ )296-19103-2-ND ae ene A700 000 SN74CB303257DBQR_|296-17511-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 910.00/2,500 
, e mc SN74CB303257DGVR |296-19137-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 93 «78 «(62 
SNTAAVCH2OT2ASGR Pg agli | State £0-B1t Dual Supply Bus se-1ssop Ween SN74CB303257DGVR_ |296-19137-2-ND | 4-Bit. 1-0f-2 FET Mux/Demux. 824.00/2,000 
! : ee: SN74CB303257PWR | 296-19138-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. “16-TSSOP 84 7056 
SN74AVCH2OT245GR /286217819-2-ND) Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus SN74CB303257PWR | 296-19138-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. “16-TSSOP 744,00/2,000 
Transceiver... 56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74CB303257RGYR_ | 296-16834-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 6-OFN 144 95 76 
SNTAAVCH2OT2ASKR SEIS alauay 1 State 20-Bit Dual Supply Bus sé-venca (MOEORMCH EIT SN74CB303257RGYR |296-16834-2-ND |4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 6-OFN 505.00/1,000 
sn74aveHzore4sKr  |296-19106-2-ND | Tr State 20-Bit Dual Supply Bus ; eres SN74CB3Q3305DCUR |296-23250-1-ND | Dual FET Bus Switch 75 63 50 
dsetasedeast ee uRBeA cae aT SN74CB303305DCUR |296-23250-2-ND | Dual FET Bus Switch 975.00/3,000 
I : au SN74CB303305PWR | 296-16809-1-ND | Dual FET Bus Switch 100 75 57 
SN74AVCH20T245VR | 296-19107-1-ND nat Sta 20-Bit Dual Supply Bus se-vsor MOReRe Omen SN74CB303305PWR __ | 296-16809-2-ND | Dual FET Bus Switch 666.00/2,000 
Heep gla i ; : : SN74CB303306ADCUR | 296-23251-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switc 7 63 50 
SN7AAVCH2OT2ASYR, (PGS) 111 State £0-Bt Dual Supply Bus eeayste SCORITNAGTE SN74CB303306ADCUR | 296-23251-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch 975.00/3,000 
SN74AVCHo4T245GRGR |296-17669-1-ND | Tri State 24-Bit Dual Supoly Bus Pues SN74CB303306APWR |296-15102-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switc 100 75 57 
ees Ri) Ag aes SN74CB303306APWR |296-15102-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switc 666.00/2,000 
J d CORES SN74CB303345DBQR |296-19139-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switc! 11495 76 
SNT4AVCHOAT2ASGRGR SEE 11 State 24-Bit Dual Supply Bus Pern SN74CB303345DBQR |296-19139-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switcl 7235.00/2,500 
! Hoan SN74CB303345DGVR_ |296-19140-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......20-TVSOP 144 95  .76 
SNTAAVOHATOASZRGR (RASC alas) Tr State Bit Dual Supply Bus coe, Sot Bad SN74CB303345DGVR_ |296-19140-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch........20-TVSOP 1010.00/2,000 
; : KON ee SN74CB303345PWR |296-19141-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......20-TSSOP 114 95  .76 
SNTAAVCHOATRASZRGR |G aaa) (11 State £4-Bit Dual Supply Bus ameenNeTE SN74CB303345PWR | 296-19141-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch........ 20-TSSOP 1010.00/2,000 
; = ean SN74CB303345RGYR |296-19142-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switc “20-0FN 138 115 92 
SNZAAVOHSET2ASKR GSI Cala) Stato 92-bit Dual Supply Bus ge-raca MCE oe SN74CB303345RGYR_ | 296-19142-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch “"20-QFN 612.00/1,000 
SN74AVCHOOTOASKR [BEOMERT REMI Tristate 32-Bi Dual Sunohy Bas . a AD os SN74CB303384ADBQR | 296-17353-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-0S0P 1.14 95 76 
eee pply Pare caRAMOMLaTT SN74CB303384ADBQR | 296-17353-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QS0P 1235.00/2,500 
SNTAAVCHSZTDASZKER [BREMEN Trhotece o> Hn SN74CB303384ADGVR | 296-19143-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . “24-TVSOP_ 114 95 76 
Tranecaver O6-LFBGA 3.83 3.06 2.38 SN74CB303384ADGVR | 296-19143-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . ~24-TVSOP 1010.00/2,000 
SHTAAVGHETTOGSTEER - GPSIGHHEEENMAN Til-Siate 2 Gi ac ea SN74CB303384APWR |296-19144-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . “24-TSSOP 114 95 76 
one Mat SOB Iy'BUS SN74CB3Q3384APWR | 296-19144-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 1010.00/2,000 
Transceiver... 96-LFBGA 2168.00/1,000 SN74CB306800DBQR |296-19145-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-0S0P 80 60 45 
BCT Family SN74CB3Q6800DBQR |296-19145-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QS0P 650.00/2,500 
SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-S0IC 2.00 1.60 1.20 SN74CB3Q6800DGVR |296-19146-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . “24-1VSOP 80. «6045 
SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver. -20-S0IC 4.05 3.24 2.52 SN74CB3Q6800DGVR_ |296-19146-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . “24-TVSOP 532.00/2,000 
SN64BCT25244NT | 296-9691-5-ND | Tri-State Octal Bus 24-Dip 6.00 4.80 4.05 SN74CB3Q6800PWR |296-17084-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . ‘24-TSSOP 80.6045 
SN74BCT244DWR ‘| 296-1152-1-ND | Octal Buffer/Driver. -20-SOIG 293 234 1.82 SN74CB3Q6800PWR  |296-17084-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . "24-TSSOP 532.00/2,000 
SN74BCT244DWR __|296-1152-2-ND_| Octal Buffer/Driver. “20-SOIC 3316.00/2,000 $N74CB3016210DGGR |296-17178-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch... 48-TSSOP 1.90 152 1.14 
SN74BCT245DWR _|296-1154-1-ND_| Octal Bus Transceiver “20-S0IC «2.93 2.34 1.82 SN74CB3016210DGGR | 296-17178-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......48-TSSOP 1976.00/2,000 
SN74BCT245DWR — | 296-1154-2-ND_ | Octal Bus Transceiver “20-SOIC 3316.00/2,000 $N74CB3016210DGVR |296-19113-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch......48-TVSOP 1.90 152 1.14 
SN74BCT374NSR 296-13177-1-ND | Tri-State Octal Edge-Trigg $N74CB3016210DGVR |296-19113-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch... 48-TVSOP 1976.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 2.93 234 1.82 SN74CB3016210DLR |296-19114-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 190 152 1.14 
SN74BCT374NSR 296-13177-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered SN74CB3016210DLR |296-19114-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 988.00/1,000 
D-Type Flip-Flop ss 3316.00/2,000 SN74CB3Q16211DGVR | 296-17628-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT543DW 296-12335-5-ND | Tri-State Octal Register Transceiver Bandwidth Bus Switch. 1.90 1.52 1.14 
with Output 810 648 5.47 $N74CB3016211DGVR | 296-17628-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT623NSR 296-13178-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 3.15 252 1.96 Bandwidth Bus Switch 1976.00/2,000 
SN74BCT623NSR 296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 3570.00/2,000 $N74CB3016211DGGR | 296-17629-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv Ol 12520 1,96) Bandwidth Bus Switch. 190 1.52 1.14 
SN74BCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 3570.00/2,000 SN74CB3016211DGGR | 296-17629-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT652DWR 296-1155-1-ND | Octal Bus Transceiver 7.00 5.60 4.73 Bandwidth Bus Switch: 1976.00/2,000 
SN74BCT652DWR —_|296-1155-2-ND_ | Octal Bus Transceiver 8750.00/2,000 SN74CB3016211DLR |296-17786-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT760MDWREP | 296-22294-1-ND | Octal Buffer/Driver.. 8.36 753 6.68 Bandwidth Bus Switch of 190 152 1.14 
SN74BCT760MDWREP | 296-22294-2-ND | Octal Buffer/Driver.. 12400.00/2,000 $N74CB3016211DLR |296-17786-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT2414DW 296-13176-5-ND | Memory Decoder with On-Chip Bandwidth Bus Switch os 988.00/1,000 
Supply Voltage Monitor... 3.15 2.52 1.96 
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INSTRUMENTS Digi )Reel G b 
Holl Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74CB3Q16211GQLR | 296-23247-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT1G125DCKR 296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch . 46 37 26 
Bandwidth Bus Switch 2.00 1.60 1.20 SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-2-ND | Single FET Bus Switch. 357.00/3,000 
SN74CB3Q16211GQLR | 296-23247-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-1-ND_| Single FET Bus Switch . 45 36 27 
Bandwidth Bus Switch. 6-VFBGA 1040.00/1,000 SN74CBT1G384DBVR |296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch . 366.00/3,000 
SN74CB30Q16211ZQLR | 296-22016-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage Hig SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-1-ND | Single FET Bus Switch. 45 «3627 
Bandwidth Bus Switch 56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 SN74CBTIG3B4DCKR | 296-6412-2-ND | Single FET Bus Switch. 366.00/3,000 
SN74CB3016211ZOQLR | 296-22016-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch . 248 1.98 1.54 
Bandwidth Bus Switch. 6-VFBGA 1040.00/1,000 SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch . 2806.00/2,000 
SN74CB3016244DGGR | 296-17593-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TSSOP 238 1.90 1.43 SN74CBT3125CDBQR |296-19187-1-ND | Quad FET Bus Switch 56 4232 
SN74CB3Q16244DGGR | 296-17593-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TSSOP 2422.00/2,000 SN74CBT3125CDBQR_|296-19187-2-ND | Quad FET Bus Switc 455.00/2,500 
SN74CB3016244DGVR | 296-19115-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TVSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDBR _|296-19188-1-ND | Quad FET Bus Switc 36 «42~~«COD 
SN74CB3016244DGVR | 296-19115-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 8-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CDBR | 296-19188-2-ND | Quad FET Bus Switc 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DLR | 296-19116-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 238 190 1.43 SN74CBT3125CDGVR_ |296-19189-1-ND 56 4232 
SN74CB3Q16244DLR | 296-19116-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 1235.00/1,000 SN74CBT3125CDGVR_ | 296-19189-2-ND 372.00/2,000 
SN74CB3016245DGGR | 296-19117-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TSSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDR _|296-19190-1-ND 56 A232 
SN74CB3Q16245DGGR | 296-19117-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switcl 8-TSSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CDR 296-19190-2-ND 44-SOIC 455.00/2,500 
SN74CB3016245DGVR | 296-19118-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......48-TVSOP 238 190 1.43 SN74CBT3125CPWR | 296-19191-1-ND 14-TSSOP 56 4232 
SN74CB3016245DGVR | 296-19118-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 8-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CPWR | 296-19191-2-ND .14-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3016245DLR | 296-19119-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 48-SSOP 2.38 190 1.43 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-1-ND 4-0FN 80 60 45 
SN74CB3016245DLR | 296-19119-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switc 48-SSOP 1235.00/1,000 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-2-ND 266.00/1,000 
SN74CB3016811DGGR | 296-19120-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc! 6-TSSOP 2.43 1.95 1.52 SN74CBT3125D 296-1165-5-ND 56 42 «32 
SN74CB3016811DGGR | 296-19120-2-ND |24-Bit Low Voltage FET Bus Switch........56-TSSOP 2754,00/2,000 SN74CBT3125DR 296-1165-1-ND 53° 4232 
SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 6-TVSOP 243 1.95 1.52 SN74CBT3125DR 296-1165-2-ND 355.00/2,500 
SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 6-TVSOP 2754.00/2,000 SN74CBT3125DB0R | 296-6413-1-ND 56 4232 
SN74CB3Q16811DLR | 296-19122-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc 56-SSOP 243 1.95 1.52 SN74CBT3125DB0R _ |296-6413-2-ND 455.00/2,500 
SN74CB3Q16811DLR | 296-19122-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc! 56-SSOP 1377.00/1,000 SN74CBT3125DBR 296-6414-1-ND 56 42 32 
SN74CB3032245GKER | 296-17665-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth SN74CBT3125DBR | 296-6414-2-ND 372.00/2,000 
Bus Switch... Lun 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74CBT3125DGVR 296-6415-1-ND 56 42 32 
SN74CB3032245GKER | 296-17665-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth SN74CBT3125DGVR | 296-6415-2-ND 372.00/2,000 
Bus SWitCH .ccccseeseneee 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74CBT3125PWR _|296-6416-1-ND_| Quad FET Bus Switch .14-TSSOP_ 534232 
SN74CB3032245ZKER | 296-17666-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth SN74CBT3125PWR _|296-6416-2-ND | Quad FET Bus Switcl ~14-TSSOP 294.00/2,000 
Bus Switch ss Q6-LFBGA 3.83 3.06 2.38 SN74CBT3125RGYR | 296-13920-1-ND | Quad FET Bus Switc 4-OFN 7254 AL 
SN74CB3032245ZKER | 296-17666-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth SN74CBT3125RGYR ‘| 296-13920-2-ND | Quad FET Bus Switc! 239.00/1,000 
Bus Switch ... —— 2168.00/1,000 SN74CBT3126D 296-1537-5-ND | Quad FET Bus Switch 56 4232 
SNTACBSTIGI25DVR |296-19150-2ND | Single Low Votage FET Bus Stl ao Baa eee BUS ee 
BT ee oie, cer bes mate ae SN74CBT3126DR | 296-1537-2-ND_| Quad FET Bus Switc 455,00/2,500 
SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Swite BS SN74CBT3126DB0R |296-6417-1-ND | Quad FET Bus Swite & 
SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switc 1131.00/3,000 SN74CBT3126DBQR ‘| 296-6417-2-ND_ | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CB3T3125DGVR =| 296-19151-1-ND | Quad FET Bus Switch. 1.25 1.00 .75 SN74CBT3126DBR 296-6418-1-ND | Quad FET Bus Switc! A. ea ep 
Set ee Pee eae aa EES Sa We erauer SN74CBT3126DBR _| 296-6418-2-ND_| Quad FET Bus Switc! 372.00/2,000 
i TI ual lus Switcn.. P 8 a i 
SN74CB3T3125PWR | 296-17426-2-ND | Quad FET Bus Switch. 1300.00/2,000 Sy AseroepeNe eee pare Guad! FET Bus Swite eo ee sae 
SN74CBSTSI25RGYR |296-21025-1-ND | Quad FET Bus Switch. 138 1.10 83 SN74CBT3126PWR | 296-6420-1-ND “44-1S80P 56 42.32 
Se ere tecene aTemnee, | area (pete a a 
SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1600.00/2,500 SCREEN cabaa GuiadiFET Bus Switch 4-CFN a an 
SN74CB3T3245DGVR_| 296-19152-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 75 SN74CBT2244CD80R [BECRETGATING Gotal FET Bus Switch RA ED 
SN74CB3T3245DGVR | 296-19152-2-ND |8-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 SN74CBT3244CDBOR |296-19193-2-ND | Octal FET Bus Switch ~” 455.00/2.500 
SN74CB3T3245DWR | 296-18214-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 75 SN74CBT3244CDBR  |296-19194-1-ND | Octal FET Bus Switch m4 
SN74CB3T3245DWR_ | 296-18214-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 SN74CBT3244CDBR |296-19194-2-ND | Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN7ACBSTS245PWR  Eeeg On cog yty 8-Bit FET Bus Switch . 1s aoe SN74CBT3244CDGVR_|296-19195-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-1VSOP. 627? ~—=«S 
SN74CB3T3245PWR__ | 296-18196-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 SNvaceTo44acpqve (Saeaeeehial o ’ pe d eal 
ctal FET Bus Switch .20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBSTS253DB0R ECG LIPS gly} Dual 1-of-4 Mux/Demux US OOM SN74CBT3244CDWR | 296-19196-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-S0IC 564232 
SN74CB3T3253DBQR | 296-19153-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 1600.00/2,500 SN74CBT3244CDWR | 296-19196-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-S0IC —~—«372.00/2,000 
SN74CB3T3253DGVR | 296-19154-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 1.25 1.00.75 SN74CBT3244CPWR _ |296-19197-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP «564232 
SNTACBSTS25SDGVR ERD g eee eg) Cua! 1-of-4 Mux Demux Oe p00 SN7ACBT3244CPWR | 296-19197-2-ND | Octal FET Bus Switch “20-TSSOP—_372.00/2,000 
SN74CB3T3253DR _| 296-19155-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 1.25 1.00 75 ! . ue 
SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-1-ND | Octal FET Bus Switch 0-OFN 72 «54 AY 
SN7ACBST32530R — (ZeCa eile yeah) Dual 1-of-4 Mux/Demux UEO0 00/2500) SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-2-ND | Octal FET Bus Switch 0-OFN 239,00/1,000 
SN7ACBSTS253PWR  (ZSCR SIS Gg TENE} Dual 1-of-4 Mux/Demux oe 0 SN74CBT3244DBOR | 296-6421-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-0S0P 64486 
SN7ACBST3259PWR  (ZEC RISES bpeaNb)) Dual 1-of-4 Mux/Demux [800°00/2,000 SN74CBT3244DBOR _|296-6421-2-ND_| Octal FET Bus Switch 20-0S0P __—_-520.00/2,500 
SN74CB3T3257DGVR_ | 296-19157-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1.25 1.00 75 : aes 
SN74CB3T3257DGVR_ | 296-19157-2-ND |4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1300.00/2,000 SN74CBT3244DBR | 296-6422-1-ND_| Octal FET Bus Switch 20-SSOP. 724A 
SN74CB3T3257PWR _ |296-17850-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 125 100 75 SU ACG eadborR BoE Occ ter co oencn paar oy) 
SN7ACBSTS257PWR  ESgIAe dae guay| 4Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux iReaeMenoe SN74CBT3244DGVR |296-6423-2-ND_| Octal FET Bus Switch “20-TVSOP ———468.00/2,000 
SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-1-ND |3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1.25 1.00 75 SNVACBT3O4¢DW  (BOEERAREINTEM| otal FET Bus Switch Sol Mao MRM ialeest 
SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1950.00/3,000 : : a 
SN74CB3T3306DCUR | 296-15554-1-ND |3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1.25 1.00 75 SN74CBT3244DWR | 296-14796-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIG 72 BAA 
SN74CB3T3306DCUR | 296-15554-2-ND |3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 7950.00/3,000 Se Aeeoaanan 296-14796-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 478.00/2,000 
SN74CB3T3383DBQR | 296-19158-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 126 105° 84 74CBT3244GQNR | 296-12089-1-ND | Octal FET Bus Switch -20-BGA 81684 
4 ; SN74CBT3244GQNR — |296-12089-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-BGA 359.00/1,000 
SN74CB3T3383DBQR | 296-19158-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1365.00/2,500 SNeacaTaeaarw  (RGAUTRSEARTSM| Oc FEF Bue Sitch 50 TSscp china ieee 
SN74CB3T3383DGVR_ | 296-19159-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1.26 1.05 84 d : : wu 
SN74CB3T3383DGVR_|296-19159-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 SN74CBT3244PWR | 296-1166-1-ND | Octal FET Bus Switch -20-TSSOP 644886 
SN74CB3T3383DWR | 296-19160-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 726 1.05 84 SN74CBT3244PWR —]296-1166-2-ND_| Octal FET Bus Switch -20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CB3T3383DWR | 296-19160-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch... 1118.00/2,000 SN74CBT3244RGYR | 296-13922-1-ND | Octal FET Bus Switch O-OFN 724d 
SN74CB3T3383PWR | 296-19161-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch... 1.26 1.05 .84 SN74CBT3244RGYR_— | 296-13922-2-ND | Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 
SN74CB3T3383PWR | 296-19161-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 SN74CBT3245ADBOR_|296-6424-1-ND_| Octal FET Bus Switch 7254 At 
SN74CB3T3384DBQR _| 296-17842-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 Snape ecieveGe aeeer ent er al Besta - Senza 
Pas -9-| - Bit F | seh bal ictal us SWwitcl a . a 
SNTAGBSTSSB4DWA. |296-19162-UND | 10.81 FET Bus Suh 25 ton. 75 | SN74CBT324=ADBR | 296-6425-2-ND_| Octal FET Bus Switen 426,007,000 
SN74CB3Ta384DWR | 296-19162-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT3245ADGVR |296-6460-1-ND_ | Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 724A 
SN74CB3T3384PWR | 296-19163-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 125. 100. 75 SN74CBT3245ADGVR_|296-6460-2-ND_ | Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 478.00/2,000 
SN74CB3T3384PWR | 296-19163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT3245ADW 296-6426-5-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 64 48 36 
SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-1-ND |20-Bit FET Bus Switch 745 197 153 SN74CBT3245ADWR | 296-14797-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-S0I0 64.4886 
SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2780.00/2,000 SN74CBT3245ADWR | 296-14797-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-S0IC 426.00/2,000 
SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 245 1.97 1.53 SN74CBT3245AGQNR | 296-12090-1-ND | Octal FET Bus Switch .20-BGA 1.05 88 .70 
SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-2-ND |20-Bit FET Bus Switch 2780.00/2,000 SN74CBT3245AGQNR_|296-12090-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-BGA 466.00/4,000 
SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3245APWR |296-6427-1-ND | Octal FET Bus Switch -20-TSSOP. 53D 
SN74CB3T16211DGGR 1296-16078-2-ND [24-Bit FET Bus Switch 2470.0072,000 SN74CBT3245APWR  |296-6427-2-ND_ | Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 294.00/2,000 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 238 1.90 1.43 SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-QFN ae. 54 Al 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2470.00/2,000 SN74CBT3245ARGYR |296-13923-2-ND | Octal FET Bus Switch 0-OFN 239.00/1,000 
SN74CB3T16211DLR | 296-19149-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 238 1.90 1.43 SN74CBT3245CDBQR | 296-19199-1-ND | Octal FET Bus Switch 0-QSOP 56 42 32 
SN74CB3T16211DLR | 296-19149-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1235.00/1,000 SN74CBT3245CDBOR | 296-19199-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-0S0P 455.00/2,500 
SN74CB3116211ZQLR | 296-23252-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 236 1.89 1.47 SN74CBT3245CDBR 296-19200-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP. 56 42082: 
SN74CB3T16211ZQLR_ | 296-23252-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1339.00/1,000 SN74CBT3245CDBR | 296-19200-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 238 1.90 1.43 SN74CBT3245CDGVR | 296-19201-1-ND | Octal FET Bus Switch -20-TVSOP 62 A785 
SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 2470.00/2,000 SN74CBT3245CDGVR_| 296-19201-2-ND | Octal FET Bus Switch -20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3245CDWR  |296-17282-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-8010 5642S 
SN74CB3116212DGVR | 296-17668-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 2470.00/2,000 SN74CBT3245CDWR | 296-17282-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 2.36 189 1.47 SN74CBT3245CPWR | 296-19202-1-ND | Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 56 4282 
SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 1339.00/1,000 SN74CBT3245CPWR | 296-19202-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch 46. «37 | «26 SN74CBT3245CRGYR | 296-19203-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-0FN 7254 AY 
SN74CBT16125DBVR_ | 296-1164-2-ND_| Single FET Bus Switch 357.00/3,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Tele Digi-Key Price Each ith Digi-Key is Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT3245CRGYR | 296-19203-2-ND | Octal FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3384ADBR | 296-6448-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 56 4232 
SN74CBT3251D 296-6428-5-ND 64 48 36 SN74CBT3384ADBR | 296-6448-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 372.00/2,000 
SN74CBT3251DBQR | 296-6429-1-ND ‘64 48 «36 SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 6278 
SN74CBT3251DBOR | 296-6429-2-ND 520.00/2,500 SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3251DBR __| 296-6430-1-ND 64 48 36 SN74CBT3384ADW _|296-1169-5-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIG 56 4232 
SN74CBT3251DBR | 296-6430-2-ND 726.00/2,000 SN74CBT3384ADWR | 296-1169-1-ND |10-Bit FET Bus Switch . 24-S0IG 56 A282 
SN74CBT3251PWR | 296-6431-1-ND 64 48 36 SN74CBT3384ADWR | 296-1169-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3251PWR | 296-6431-2-ND 426.00/2,000 SN74CBT3384APWR | 296-1170-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TSSOP 513929 
SN74CBT3251RGYR | 296-13924-1-ND 80 60 45 SN74CBT3384APWR | 296-1170-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 338.00/2,000 
SN74CBT3251RGYR | 296-13924-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux.. 266.00/1,000 SN74CBT3384CDBOR _|296-19227-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QSOP_ 56282 
SN74CBT3253CDBOR | 296-19204-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 4232 SN74CBT3384CDBOR | 296-19227-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QS0P 455.00/2,500 
SN74CBT3253CDBQR | 296-19204-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 455.00/2,500 SN74CBT3384CDBR | 296-19228-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 56 42 32 
SN74CBT3253CDBR | 296-19205-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 560 428 SN74CBT3384CDBR | 296-19228-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDBR | 296-19205-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 372.00/2,000 SN74CBT3384CDGVR | 296-19229-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 62785 
SN74CBT3253CDR 296-19206-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu 35642033 SN74CBT3384CDGVR_|296-19229-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3253CDR | 296-19206-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 455.00/2,500 SN74CBT3384CDWR | 296-19230-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 56 4282 
Se APENceacoM ey ao aan 56 apne ag SN74CBT3384CDWR | 296-19230-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 372.00/2,000 
-19207-2- of 00/2, SN74CBT3384CPWR | 296-19231-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 564232 
SN74CBT3253CRGYR | 296-19208-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 4 A SN7ACBT3384CPWR |296-19034-2-ND | 10-Bit FET Bus Suite. .24-TSSOP 372.00/2,000 
eee eavasa a rane ae a sae SN74CBT3861DBQR _|296-6450-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . 24-0S0P 1.38 110 83 
| OI ual 1-OT- lu lemux. 7 2 3 w -9. - Bj a 
Seto ane | ast Wo 4 stout | anomericn (ieestia [iatetgnsms awe eo 
SN74CBT3253DBOR | 296-6433-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 520.00/2,500 toariiot Bi iicke Dai . . ; 
SN74CBT3861DGVR | 296-6451-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT3253DBR | 296-6434-1-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 64 48 OB aid ci H : 
SN74CBT3861DWR | 296-6452-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-SOIG 1.38 1.10 83 
SN7ACBT32530BR___ FeuaOlseecahbg| Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 626:0012,000 SN74CBT3861DWR —_|296-6452-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1430.00/2,000 
SN7ACBTS253PWR = (PBGSTTO TINO) Dual 1-of-4 FET Mux/Demux CAs se SN74CBT3861PWR  |296-6453-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 2-TSSOP 1.38 1.10 83 
SN7ACBTS253PWR  eeghL daca em) Dual 1-of-4 FET Mux/Demut see OD SN74CBT3861PWR — |296-6453-2-ND_|10-Bit FET Bus Switch . "24-TSSOP ——-1430.00/2,000 
SN74CBT3253RGYR | 296-13925-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 2 54° A SN7ACBTSBOOADBOR |SSRCIEACENDM 10-bit FET Buc Switch i pees) 
SN74CBT3253RGYR | 296-13925-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 239.00/1,000 _ hee Olt : 1 eS) 63 
SN74CBT3257CDBQR _| 296-19209-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux Gm mere? SN74CBTBGODADBOR (DOREMEAEMNOM 10-Rit FET Bucswiteh : ae 
SN74CBT3257CDBOR | 296-19209-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 455.00/2,500 with Precharged Output 2080.00/2,500 
SN74CBT3257CDBR | 296-19210-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 3 DT SNTACHT6S00ADBA— ERad PERMIT 10°BiC FET Bus Switch a 
SN74CBT3257CDBR | 296-19210-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 372.00/2,000 in He Wits Prasharges OUD ae iy eh 
SN74CBT3257CDR | 296-15340-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 56.4232 h ¢ / : : 
SN74CBT3257CDR _| 296-15340-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 455.00/2,500 SN74CBT6800ADBR | 296-6455-2-ND aes oan can jORIGO 
SN74CBT32570PWR | 296-19211-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56. «42 ~—«B2 SN74CBTBBODADGVR (BORTRIERRIEND ‘ay fer aine ae Meare 
SN74CBT3257CPWR | 296-19211-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 372.00/2,000 the ee drat : im 1a) eB 
SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 2 54 A With Erecharged/Ourpu! : : : 
SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 239.00/1,000 SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3257D 296-1168-5-ND -of-2 FET Mux/Demux 2 54 M1 with Precharged Output 24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3257DR ‘| 296-1168-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 64 4836 SN74CBTEBOOADW = — 296 -6457-o-ND) 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3257DR 296-1168-2-ND , 1-0f-2 FET Mux/Demux 520.00/2,500 with Precharged Output --24-S0IC 1.63 1.30.98 
SN74CBT3257DBQR | 296-6435-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 64 48 36 SN74CBT6800ADWR | 296-6457-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3257DBQR —_ | 296-6435-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 520.00/2,500 with Precharged Output 24-S0IC 1.63 1.30.98 
SN74CBT3257DBR _| 296-6436-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 64 48 36 SN74CBT6800ADWR | 296-6457-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3257DBR __| 296-6436-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 426.00/2,000 with Precharged Output + 24-S0IC 1690.00/2,000 
SN74CBT3257PWR | 296-6437-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 64 48 36 SN74CBT6800APWR | 296-6458-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3257PWR | 296-6437-2-ND -of-2 FET Mux/Demux 426.00/2,000 with Precharged Output 24-TSSOP 1.63 1.30.98 
SN74CBT3257RGYR | 296-13926-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 80 60 45 SN74CBT6800APWR | 296-6458-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3257RGYR _ | 296-13926-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 266.00/1,000 with Precharged Output 24-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT33050DR | 296-19273-1-ND | Dual FET Bus Switcl 56 42 ~—«B2 SN74CBT6800CDBOR | 296-19232-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3305CDR 296-19213-2-ND | Dual FET Bus Switcl 455.00/2,500 with Precharged Output 1.63 130 98 
SN74CBT3305CPWR | 296-19214-1-ND | Dual FET Bus Switc! P56 42 eo) SN74CBT6800CDBQR | 296-19232-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3305CPWR | 296-19214-2-ND | Dual FET Bus Switc! 372.00/2,000 with Precharged Output 2080.00/2,500 
SN74CBT3306CDR _| 296-19215-1-ND | Dual FET Bus Switc 56 428 SN74CBT6800CDBR | 296-19233-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3306CDR | 296-19215-2-ND | Dual FET Bus Switcl 455.00/2,500 with Precharged Output 1.63 1.30.98 
SN74CBT3306CPWR | 296-16755-1-ND | Dual FET Bus Switc i 8 SN74CBT6800CDBR | 296-19233-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3306CPWR | 296-16755-2-ND | Dual FET Bus Switc 372.00/2,000 with Precharged Output 1690.00/2,000 
SN74CBT3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Swite 56 42-32 SN74CBT6800CDGVR | 296-19234-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3306DR 296-1540-1-ND_| Dual FET Bus Swite 56.42.32 with Precharged Output 1.63 130 .98 
SN74CBT3306DR 296-1540-2-ND | Dual FET Bus Swite 755.00/2,500 SN74CBT6800CDGVR | 296-19234-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3306PWR | 296-6438-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 42.32 with Precharged Output .24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3306PWR | 296-6438-2-ND_| Dual FET Bus Switc 372.00/2,000 SN74CBT6800CDWR | 296-19235-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDBQR | 296-19216-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 4232 with Precharged Output 24-8010 1.63 1.30 98 
SN74CBT3345CDBQR_| 296-19216-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 455.00/2,500 SN74CBT6800CDWR | 296-19235-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDBR | 296-19217-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 42 ~—«B2 with Precharged Output wo 24-80IC 1690.00/2,000 
SN74CBT3345CDBR | 296-19217-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN74CBT6800CPWR | 296-19236-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDGVR_ | 296-19218-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 62 47 35 with Precharged Output 24-TSSOP__ 1.63 1.30 98 
SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 410.00/2,000 SN74CBT6800CPWR | 296-19236-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDWR | 296-19219-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 42.32 with Precharged Output -24-TSSOP 4690.00/2,000 
SN74CBT3345CDWR | 296-19219-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT6845CDBQR | 296-19237-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP «5642S 
SN74CBT3345CPWR | 296-19220-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 4232 SN74CBT6845CDBQR | 296-19237-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOP 455.00/2,500 
SOREL Span BD ae Ha us auiel Ha ee SN74CBT6845CDBR _|296-19238-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP_ 56 4232 
i tal bet Bi us switch . “ a . = -9)_| Bit i -! 
Seaver [2 |e eb Sh sims | “Srcnescrbn[lseieas as oar Se ne 
SN7ACBTS345DBR BOG OAB ORIN &-Bit FET Bus Switch . 64 4836 SN74CBT6845CDGVR |296-19239-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch -20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3345DBR_——_ | 296-6439-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 SN74CBT6845CDWR | 296-19240-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-S0I0 564232 
SN74CBT3345DGVR | 296-6440-1-ND_| 8-Bit FET Bus Switch . 64 48 36 eecinehinl| 9p) Cf 7 
H i SN74CBT6845CDWR _|296-19240-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3345DGVR | 296-6440-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 ¥ J 
Deitch ie ; SN74CBT6845CPWR | 296-19241-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch -20-TSSOP. 56D 
SN74CBT3345DW 296-6441-5-ND_ | 8-Bit FET Bus Switch . 64 48 36 oN : ! 
H : 74CBT6845CPWR_ | 296-19241-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3345DWR | 296-14798-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch. 64. 48 36 Beal oni H 2 
SNT4CRTAS4EDWR  [aRRITaSPING! 8-3; : SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-0FN 72 54 
-14798-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 : f 
CHa oy ! SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 0-QFN 239.00/1,000 
SN7ACBTAS45PWR Oe egigtiogs| &-Bit FET Bus Switch . eat atl SN74CBT16209ADGGR |296-1156-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TSSOP 1.50. 1.20 | .90 
SN74CBT3345PWR | 296-6442-2-ND_ | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 eer a us-Exchange Swite = a_i : 
SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switcl 64. 4836 SN74CBTT6209ADGGR |296-1156-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TSSOP 7560.00/2,000 
SN74CBT3383CDBOR | 296-19209-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switel 550.00/2,500 SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch .48-TVSOP 1.50 1.20 90 
Baacatin Sak i H SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch .48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74CBT3383CDBR | 296-19223-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 64 48 36 4 
SN74CBT3383COBR | 296-19223-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 426.00/2,000 SN74CBT16209ADL | 296-1531-5-ND_ | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-SSOP 1.50 120 .90 
SN74CBT3383CDGVR. | 296-19224-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 70 53 40 SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch. .48-TSSOP 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383CDGVR | 296-19224-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 468.00/2,000 Se eg eNO eee ual Bus sue ee fee eae COO 
SN74CBT3383CDWR | 296-19225-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switcl 4500 64 48 36 -19165-1- “Bi us Switch . 48 : : : 
SN74CBT3383CDWR | 296-19225-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switcl 4-8016 426.00/2,000 SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383CPWR | 296-19226-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 4-TSSOP 64 48 36 SN74CBT16210CDLR =| 296-19166-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383CPWR | 296-19226-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite! 4-TSSOP 426.00/2,000 SN74CBT16210GDLR__|296-19166-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 599.00/1,000 
SN74CBT3383DBQR _ | 296-6443-1-ND_| 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 24-QS0P 564232 SN74CBTT6210DGGR |296-6386-1-ND |20-Bit FET Bus Switch. “48-TSSOP 135 +113 90 
SN74CBT3383DBQR | 296-6443-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 24-QSOP 455.00/2,500 SN74CBT16210DGGR | 296-6386-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383DBR | 296-6444-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 24-SSOP 5642 SN74CBT16210DGVR | 296-6387-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TVSOP 1.35 1.13.90 
SN74CBT3383DBR 296-6444-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 24-SSOP 372.00/2,000 SN74CBT16210DGVR =| 296-6387-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383DW 296-6445-5-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 4-SOI0 56 42 32 SN74CBT16210DL __| 296-6388-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 48-SSOP 1.35 113  .90 
SN74CBT3383DWR _| 296-14799-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 4-SOIC 564232 SN74CBT16210DLR | 296-6388-1-ND |20-Bit FET Bus Switch. 48-SSOP 1.35 1413 90 
SN74CBT3383DWR ‘| 296-14799-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 4-SOIC 372.00/2,000 SN74CBT16210DLR | 296-6388-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 599.00/1,000 
SN74CBT3383PWR | 296-6446-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 4-TSSOP 56 42 32 SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TSSOP 135 113 90 
SN74CBT3383PWR | 296-6446-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 372.00/2,000 SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3384ADBQR | 296-6447-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 42 | «32 SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . .56-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT3384ADBOR | 296-6447-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 455.00/2,500 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 895 


INSTRUMENTS Digi@Reel : DIGITAL LOGIC (Continued) 
ele Digi-Key Price Each LIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT1G811CDLR | 296-19186-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch. 650.00/1,000 
SN74CBT16211ADL | 296-1532-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.35 143 90 SN74CBT16861DGGR |296-6407-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16211ADLR | 296-1532-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 143 90 SN74CBT16861DGGR |296-6407-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch. .48-TSSOP 2806.00/2,000 
SN74CBT16211ADLR | 296-1532-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 599.00/1,000 SN74CBT16861DGVR |296-6408-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16211AGQLR | 296-9806-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2.25 1.80 1.35 SN74CBT16861DGVR | 296-6408-2-ND_| 20-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74CBT16211AGQLR | 296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1170.00/1,000 SN74CBT16861DLR | 296-6409-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 248 198 1.54 
SN74CBT16211CDGGR | 296-19167-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 143 90 SN74CBT16861DLR | 296-6409-2-ND_| 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 1403.00/1,000 
SN74CBT16211CDGGR | 296-19167-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 SN74CBT32245ZKER | 296-23253-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch . B-LFBGA 259 2.07 1.61 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00  .75 SN74CBT32245ZKER | 296-23253-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch . 6-LFBGA 1466.00/1,000 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT162292DGGR | 296-1160-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16211CDLR | 296-19169-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch a he) with Internal Pulldown Resistor. -56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16211CDLR | 296-19169-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 599.00/1,000 SN74CBT162292DGGR |296-1160-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 150 120 .90 with Internal Pulldown Resistor............ 56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 1560.00/2,000 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 155 124 93 with Internal Pulldown Resistor............56-TVSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 1612.00/2,000 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 150 1.20 90 with Internal Pulldown Resistor............56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 780.00/1,000 SN74CBT162292DL | 296-1533-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 2.70 216 1.68 with Internal Pulldown Resistor............ 270 216 1.68 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 1530.00/1,000 ee BS eee ND Single fer Bus Sule witevel Shifting Sores 55 eet ae 
ie, ee -Bit a i is ia ingle us switch w/Level iting... -23- i i 
SN ACB TIES SEDEGR (BEER E EOIN 24 Sn EET Bune oct Te DNS SN74CBTO16125DCKR |296-6476-1-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting..SC70-5 554433 
SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 135 108 81 SN74CBTD1G125DCKR |296-6476-2-ND_| Single FET Bus Switch with Level Shifting ..SC70-5 447.00/3,000 
SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1404.00/2,000 SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-1-ND Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 55 44 33 
SN74CBT16212CDLR | 296-19172-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 135 108 81 SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-2-ND Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 
SN74CBT16212CDLR | 296-19172-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 702.00/1,000 SN74CBTD1G384DBVT | 296-23254-1-ND | Single FET Bus Switch with 
SN74CBT16213DGGR_ | 296-6391-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 130 1.04 78 Level Shifting.. ~S0T-23-5 7865 52 
SN74CBT16213DGGR | 296-6391-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 1352.00/2,000 SN74CBTD1G384DBVT | 296-23254-2-ND | Single FET Bus Switch with 
SN74CBT16213DL | 296-6392-5-ND_| 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 1.30 1.04 .78 Level Shifting.....cce. sssees SOT-23-5 97.50/250 
SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux.. 1.25. 1.00.75 Se etpiCorasten Bee ND emule FEL Bus auael wt re aa eae 55 aaa aaa 
= -9-| -Bit. 1-of-: ‘ 2 | ingle us switch wi evel HTting .. A h 
SNPaCRTICDLAGDLR BSRESASNTA (obit ouea REE MeDome Fenn oe SN74CBTD3305CDR__ |296-19243-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shitting 56 42 | 3 
SN74CBT16214CDLR | 296-19174-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demu: 650.00/1,000 SN74CBTD3305CDR ‘| 296-19243-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 
SN74CBT16214DGGR | 296-6393-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demu A138) 0) | 633 SN74CBTD3305CPWR | 296-17508-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 42 8: 
SN74CBT16214DGGR_| 296-6393-2-ND_| 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux.. 1430.00/2,000 ance Dssdsor in oe ee eno oa EET Hus Sieh wit evel shifting ee Seay 
SN74CBT16232DGGR_| 296-6395-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux... 125 1.00 75 Be a US on Ron win Leve” snang : : é 
SN74CBT16232DGGR | 296-6395-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 4300.00/2,000 SN74CBTD3306CDR__|296-19244-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 
SMe BAHT (re oak aren SDe 12 18S | Seroamirun (a yeaa ast ee Saison Gn 61Soe rete 
PHU eA | PATH ds nee Tee SN74CBTD3306D | 296-6477-5-ND_| Dual FET Bus Switch with Level Shifting 564232 
SUC AOS 2D 68 fat 2 Toy regmozm | Sharia |SS-agap| baer Be iuetn e Siek he gs thas 
SN74CBT16233DGVR_ | 296-6397-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 125 1.00 75 peu aang ee 
SN74CBT16233DGVR_ | 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 1300.00/2,000 SN74CBTD3306PWR | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting..8-TSSOP 56 42 32 
SN74CBT16233DLR | 296-6398-1-ND | 16-Bit\ 1-of-2 FET Mux/Demu 425 100. 75 SN74CBTD3306PWR | 296-6478-2-ND_| Dual FET Bus Switch with Level Shifting... 8-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT16233DLR _| 296-6398-2-ND_| 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 650.00/1,000 SN74CBTD3384CDBOR | 296-18052-1-ND Paael Bus Switch with Level ay gt) & 
SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 12 1.00 75 ee a ; : : 
: H SN74CBTD3384CDBOR | 296-18052-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level 
SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 i 
t H , Shifting 520.00/2,500 
ciated | tai 12 thoi | SHCRTORCOA one BS eee 
SN74CBT16244CDLR_| 296-19177-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 ; wae 4 d ; 
Sacer e ; acOLR 26-1 I7F-2ND ei Fr bs sith = e007 a SN74CBTD3384CDBR | 296-17537-2-ND 10 ae Bus Switch with Level ee 
7 a -1- Bit us Switc! f i “i f P Ff ha ofa! 
SN7ACBT16244DGGR_| 296-6399-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SNACETOSSEACDGVR | Shin .oetvsoP Merce 
Siesesanen (sins [etre Sh "lias | STHESTSRCUO RENO} ORES Sine 
7 7 - * ifting .24- .| i 
SN74CBT16244DLR =| 296-6401-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 SN74CBTD3384CDWR |296-19246-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC 64 48 36 
SN74CBT16244DLR | 296-6401-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 SN74CBTD3384CDWR | 296-19246-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level 
pied) || Beuaieeats He leat sat 24s _ sas 
7. 5 -19178-2- Bit us Swite! .00/2, rey DH : 
SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 125 1.00 | .75 SN7ACBTDS3R4CPWR [2oCaI SED ie Bus Switch with Level oa-1ssop [Cee 
SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD3384CPWR | 296-17538-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level ‘ q : 
SN74CBT16245CDLR_ | 296-19180-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch ess AO) 76) Shiftin _24-TSSOP 426.00/2,000 
See aiieoeueen dana Weiter Ee ona ee ee SN74CBTD3384DBQR |296-6479-1-ND_| 10-Bit FE g...24-QSOP 64.4836 
Pence cat pated : ‘ ; SN74CBTD3384DBQR |296-6479-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-QSOP 520.00/2,500 
SN7ACBTIG245DGGR [ZSB,CRI2csNDm| 16-Bit FET Bus Switch Lgsen uel) SN74CBTD3384DBR | 296-6480-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..4-SSOP 64-483 
SN74CBT16245DGVR_ | 296-6403-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 SN74CBTD3384DBR | 296-6480-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16245DGVR | 296-6403-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD3384DGVR |296-6481-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TVSOP 70 53 40 
euicenie re 0b; BAe TNO ue Bt Fel Bus Sulit 1.25 shen ae SN74CBTD3384DGVR_|296-6481-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TVSOP 468.00/2,000 
-( ie Se BI Us OWITCN ... A F 5 - Bij F ifti = 
SN7ACBTI62920GGR | 296-1162-1-ND | 12, -o-2 FET MuxiDemux SN/MOBTDSGB4DWR |296-482-1-ND |{0-BI FET Bus Switch wilevelShiing.., 268016 68 4B 36 
with Internal Pulldown Resistor... uy As) SN74CBTD3384DWR | 296-6482-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...... 24-SOIC 426.00/2,000 
SN74CBT16292DGGR | 296-1162-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3384PWR | 296-1173-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with 
with Internal Pulldown Resistor............ 56-TSSOP 1430.00/2,000 Level Shifting 24-TSSOP 64 48 36 
SN74CBT16292DGVR | 296-6405-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3384PWR | 296-1173-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with 
with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 1.38 1.10 83 Level Shifting _24-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16292DGVR | 296-6405-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3861DBQR |296-6483-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-QSOP 64 48 36 
with Internal Pulldown Resistor........ 56-TVSOP 1430.00/2,000 SN74CBTD3861DBQR |296-6483-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-QSOP 520.00/2,500 
SN74CBT16292DL | 296-1534-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3861DBR | 296-6484-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...24-SSOP_ 64.483 
with Internal Pulldown Resistor............. 56-SSOP 1.38 1.10 83 SN74CBTD3861DBR | 296-6484-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16292DLR | 296-1534-1-ND_| 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3861DGVR |296-6485-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TVSOP  .70 53 40 
with Internal Pulldown Resistor........... 56-SSOP 1.38 110 83 SN74CBTD3861DGVR |296-6485-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TVSOP 468.00/2,000 
SN74CBT16292DLR —_| 296-1534-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3861DW | 296-6486-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SOIC 64 48.36 
with Internal Pulldown Resistor.......... 56-SSOP 715.00/1,000 SN74CBTD3861PWR | 296-6487-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TSSOP_ 64.4836 
SN74CBT16390DGGR | 296-1163-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD3861PWR _ |296-6487-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting. 24-TSSOP 426.00/2,000 
Bus Switch... 5.06 4.05 3.42 SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16390DGGR | 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TSSOP 2806.00/2,000 
Bus Switch 6326.00/2,000 SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16390DGVR_ | 296-6406-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND_| 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TVSOP 2806.00/2,000 
Bus Switch 5.06 4.05 3.42 SN74CBTD16210DL | 296-1541-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP 248 1.98 154 
SN74CBT16390DGVR | 296-6406-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16210DLR |296-1541-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP 2.48 1.98 1.54 
Bus Switch 6326.00/2,000 SN74CBTD16210DLR | 296-1541-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....48-SSOP 1403.00/1,000 
SN74CBT16390DL | 296-1535-5-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
Bus Switch ... ae 5.06 4.05 3.42 SN74CBTD16211DGGR |296-1172-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 SN74CBTD16211DGVR |296-6475-1-ND |24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TVSOP 270 216 1.68 
SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 .75 SN74CBTD16211DL | 296-1542-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....56-SSOP 270 216 1.68 
SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold.....56-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
SN74CBT16800CDLR | 296-19183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold .....56-TSSOP 3366.00/2,000 
SN74CBT16800CDLR_| 296-19183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 SN74CBTH16211DL | 296-1543-5-ND |24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold......56-SSOP 2.97 2.38 1.85 
SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 125 100 75 SN74CBTK6800DBQR | 296-6492-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QSOP 163 1.30 98 
SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTK6800DBOR |296-6492-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QSOP 2080.00/2,500 
SN74CBT16811CDGVR | 296-19185-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.25 100 75 SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 1.63 1.30 98 
SN74CBT16811CDGVR | 296-19185-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTK6800DGVR_|296-6493-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch. .24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT16811CDLR | 296-19186-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 (Continued) 
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EXAS igi ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel f L 
TL. Digi-Key Price Each mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74CBTK6800DWR | 296-6494-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 763 1.30 98 SN74CBTLV3857DW  |296-9147-5-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800DWR_ | 296-6494-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1690.00/2,000 Internal Pulldown Resistor... 248016 88 66 50 
SN74CBTK6800PWR | 296-6495-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.63 130 98 SN74CBTLV3857DWR |296-9147-1-ND  |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800PWR | 296-6495-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1690.00/2,000 Internal Pulldown Resistor... 24-S0IG 88 ~=.66 50 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 3472.78 2.16 SN74CBTLV3857DWR |296-9147-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 3928.00/2,000 Internal Pulldown Resistor on 24-SOIC 586.00/2,000 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 347 2.78 2.16 SN74CBTLV3857PWR |296-9148-1-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 3928.00/2,000 Internal Pulldown Resistor 24-TSSOP 88 ~=«66.—«CO 
SN74CBTK16245DLR | 296-6490-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 347 278 2.16 SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-2-ND Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DLR_| 296-6490-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1964.00/1,000 Internal Pulldown Resistor... 24-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 6.00 4.80 4.05 SN74CBTLV3861DBQR | 296-9149-1-ND_|Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch......24-QSOP 88 «66-50 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch 3750.00/1,000 SN74CBTLV3861DBOR |296-9149-2-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch.........24-QSOP 715.00/2,500 
SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc 53 40 30 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........24-TVSOP 92 69 52 
SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc 516.00/3,000 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-2-ND Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........24-TVSOP 612.00/2,000 
SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-1-ND_| Low Voltage Single FET Bus Switc 5340 __—.30 SN74CBTLV3861DWR | 296-9151-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 88S 66 SCO 
SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc 516.00/3,000 SN74CBTLV3861DWR_|296-9151-2-ND_|Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-S0IC 586.00/2,000 
Soe et Peet i Vee odd fer ous amie 88 as Fay SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-1-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-S0P 88 ~—«66——«5 
SN74CBTLV31250GVR |296-9112-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch a8 65 "50 | SNracBrLvae6iPwR [96-915@-1-ND_|Low Voltage 10-8 FET Bus Switch. D4 TSSOP 88 68-50 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV3861PWR_ |296-9153-2-ND Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch........24-TSSOP 586.00/2,000 
SNTACBTLVSI250R SoD Low Voltage Guad a Bus a 88 sees a SN74CBTLV16210DLR |296-6496-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch........48-SSOP 2.25 1.80 1.40 
9113-24 ow Voltage Qua us Switel 00/2, SN74CBTLV16210DLR |296-6496-2-ND |Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch..........48-SSOP 1275.00/1,000 
See eS ER Besa ent og| cow Voltage Quad FET Bus Switch tO) eS a SN74CBTLV16210GR |296-6497-1-ND Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch.....48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
SATACETLVa1obRevR BESECITReCNT Low Vollee Ged Cer Bw swten Pet cane SN74CBTLV16210GR |296-6497-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch........ 48-TSSOP 2080.00/2,000 
ow: Voltage ua pee a : 2 SN74CBTLV16210VR | 296-6498-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch........48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 359.00/1,000 SN74CBTLV16210VR | 296-6498-2-ND _|Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch........48-TVSOP 2080.00/2,000 
ee eB OR eee pane vow Voltage Quad FET Bus Switch ae omay SN74CBTLVI6211DLR |296-6499-1-ND |Low Voltage 24-Bit FET Bus Swit ch.......56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CATLVS1ORDEVR (DEMS CRENDM Low Voltece Gua Us wie eee) SN74CBTLV16211DLR |296-6499-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP 1040.00/1,000 
ge Quad FET Bus Switch Beh ee a SN74CBTLV16211GR |296-6500-1-ND Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch....56-TSSOP 2.00 160 1.20 
SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND_ | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 aie Pete eee | ; : 
! s SN74CBTLV16211GR |296-6500-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch........56-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3126DR =| 296-9117-1-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 SN74CBTLV16211VR | 296-9100-1-ND |Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch.......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3126DR | 296-9117-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 ; : : : seca 
SN74CBTLVAIORPWR [BOBETEMENDM| Low Volta H SN74CBTLV16211VR |296-9100-2-ND |Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch........56-TVSOP 2080.00/2,000 
ge Quad FET Bus Switch Eel cel ae SN74CBTLV16212DLR |296-9101-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SNTAGBTLVS126RYR | 296-15108--ND | Low Vatage Quad FET Bus Sten a1 Bs 94 | SN7AOBTLVNE2T2OLR |296-8T01-2-ND |LV24-BtFET Bus change Switch...56.SS0P 1040.00.00 
7 = 7 = = | Bit jus-Exchange Switel .56- i J 3 
Sea na ea {a vate aad rel Bus oui a ee SN74CBTLV16212GR |296-9102-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 56-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3245ADBOR | 296-9119-2-ND | Low voltage Octal FET Bus Switch 715 .00/2,500 SN74CBTLV16212VR |296-9103-1-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 88 46.6650 ro eet eeea te pee LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switel ae , hoe 
SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-2-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 7. 9104-1 56- ; 60 1. 
: SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-2-ND 56-SSOP 1040.00/1,000 
SNPACBTLVS24SADWR|296-1644-1-ND_| Low Volage Octal FET Bus Sitch 3866 90. | -SNZ4CaTLVY6200GR_|296-9105-1-ND -S6-TSSOP_2.00 _1.60__1.20 
SN74CBTLV3245ADWR)| 296-1544-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16292GR | 296-9105-2-ND -56-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 67) dg 33 SN74CBTLV16292VR | 296-12882-1-ND -56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-2-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch 380.00/2,000 SEEN banane Pee a P WGnetee oa 
SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch B68 eee i : ny 
SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 359.00/1,000 SN7AGBTLVIGB00DLR_(ZBGsIDGs2aNo 48-S50P 1040,00/0;000 
SN74CBTLV3245AZQNR | 296-23255-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 81 6854 SN74CBTLV16800GR | 296-9107-1-ND -48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245AZQNR | 296-23255-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 359.0011 000 SN74CBTLV16800GR | 296-9107-2-ND -48-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-1-ND_ | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 66-50 SN74CBTLV16800VR | 296-9108-1-ND -48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3251DBOR |296-9126-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 715 m0 500 See R et a RAR ERTE LY soc foo gee Mud Dame aes SOP AUHOMTEA Tat 
SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 50 12-Bit, ; 
SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 596 60/2,000 sivaceiLvRiesaoaR EE HSES NO tut ternal Pullovin Resistor. ssi S6-TSSOP 3.15 2.52 _ 1.96 
SN74CBTLV3251DR | 296-9128-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 866 50 9154-2 12-Bit, 1-of- é 
SN74CBTLV3251DR _ | 296-9128-2-ND_| Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 715.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor........... 56-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74CBTLV3251PWR |296-9129-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux $8 66 50 SN74CBTLVR162921R 296-91 5551-0) SAE Ee PaRiGie cee Ben DEA aie 
SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 586.00/2,000 " 4 ae Ok 
SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 81 684 SN74CBTLVR16292LR | 296-9155-2-ND Ne or Te usDeme ESAT 
SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 359.00/1,000 WAT TEI UE COWN RESIS tO Fs Buu 
SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-1-ND SE pica pation eee se-tvsop MOneeeen 
SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 715.00/2,500 ternal FUMCOWN'ROSISTOE cn. i ; aE Ok 
SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 SNTACBTLVRTG2O2VR Socal ag EY 12-50 tot 2 teT MuxDamux sg TSOP Pecan 
SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 i ¢ ; Mare 
SN74CBTLVa25aDR  BSeEOMIENGTM Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mun/Denmux, as a SN740BTR16861DGGR | 296-12336-1-ND |20-Bit FET Bus Switch. -48-TSSOP 2.72 2.18 1.70 
SN74CBTLV3253DR__ | 296-9132-2-ND_| Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 715.00/2,500 SN ACBL EI GBOIDGER Pear Sei ey Bs aula AB SSE pa SOHG 002. NOs 
Ss (S248 [le a STM TSe staat | raatienen [seine tis paetee an... see amet 
SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-1-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-QFN 81 68 54 SN74CBTR16861DLR | 296-12337-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 2.72 218 1.70 
SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-2-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-OFN 359.00/1,000 SN74CBTR16861DLR_| 296-12337-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1543.00/1,000 
SN74CBTLV3257D 296-9134-5-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux....16-SOIC__—.88_——66_—50 SN74CBTS3306DR —-| 296-9157-1-ND Dual Bus Switch with Schottky oS 
SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-1-ND |Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-QS0P 66 50 .38 fe sci le ee : ‘ : 
SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux ... 16-QSOP 537.50/2,500 SN7ACBTS3306DR 296-8 157-2-ND) | Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux..16-TVSOP 88.66.50 Diode Clamping. 747.50/2,500 
SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-2-ND ...16-TVSOP 586.00/2,000 SN74CBTS3306PWR | 296-9158-1-ND | Dual FET Bus S 
SN74CBTLV3257DR _|296-9137-1-ND_| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-SOIC__.88 66.50 Diode Clamping 9269 52 
SN74CBTLV3257DR | 296-9137-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 715.00/2,500 SN74CBTS3306PWR | 296-9158-2-ND UOOREGERIG with Schottky epmnanner 
SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 66 50 38 f core 00/2, 
SN74CBTLV3257PWR_ | 296-9138-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 438.00/2,000 SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 81 684 Diode Clamping... 92069) 02 
SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-2-ND | Low Volt, 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 359.00/1,000 SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch wi 
SN74CBTLVS383DBOR |296-9139-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 638.660 Diode Clamping ......-. 747.50/2,500 
SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 715.00/2,500 SN74CBTS3384DBR — | 296-9160-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. FOGns e72in 54 Diode Clamping............ 92 69 52 
SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 638.00/2,000 SN74CBTS3384DBR | 296-9160-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383DW | 296-1545-5-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 66 50 Diode Clamping... 612.00/2,000 
SN74CBTLV3383DWA |296-1545-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. $8.60. 50 SN74CBTS3384DW | 296-9161-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 586. gave, 000 Diode Clamping... 92 69 52 
SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 50 SN74CBTS3384PWR |296-9162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 586. 002, 000 Diode Clamping. .24-TSSOP 92,6952 
SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 88 66 50 SN74CBTS3384PWR | 296-9162-2-ND 7 Bt, 7 Bus Swi ea ee 
SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switcl 715.00/2,500 iode Clamping Z 00/2, 
SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switcl 88 466) SN74CBTS6800DB0R |296-9163-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 Out/Schottky Clamping Diode -24-QSOP 1.63 1.30 98 
SN74CBTLV3384DW | 296-1546-5-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 88 66 50 SN74CBTS6800DBQR |296-9163-2-ND |10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3384DWR_| 296-1546-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66 50 Out/Schottky Clamping Diode ...24-QSOP 2080.00/2,500 
SN74CBTLV3384DWR |296-1546-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switcl 586.00/2,000 SN74CBTS6B00DGVR | 296-9164-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharge 
SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66 50 Out/Schottky Clamping Diode........... 24-TVSOP 1.63 1.30 98 
SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode............... 24-TVSOP 1690.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor .. wi! 88 66 50 SN74CBTS6800DWR =| 296-9165-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode. ats 1.63 1.30.98 
Internal Pulldown Resistor... ae 715.00/2,500 SN74CBTS6800DWR | 296-9165-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode. sass 1690.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor. 88 466 «50 SN74CBTS6800PWR | 296-9166-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode............... 24-TSSOP_ 1.63 1.30.98 
Internal Pulldown Resistor ...........-...00-« 24-TVSOP 586.00/2,000 (Continued) 
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EXAS isi 2 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi )Reel 
Up Ls Digi-Key Price Each Vell: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg i] 25 100 
SN74CBTS6800PWR | 296-9166-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged SN74F373DWR 296-14817-1-ND | Tri-State Octal Transparent 
Out/Schottky Clamping Diode..........-. 24-TSSOP 1690.00/2,000 D-Type Latch 64 48 36 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F373DWR 296-14817-2-ND | Tri-State Octal Transparent 
Diode Clamp. 3.38 2.70 2.10 D-Type Latch 426.00/2,000 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-2-ND | 24-Bit FET Bus SN74F373N 296-3586-5-ND | Tri-State Octal Transparent 
Diode Clamp 3826.00/2,000 D-Type Latch 68 a5 39 
SN74CBTS16211DL | 296-1547-5-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F374DBR 296-3587-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Diode Clamp iso) 202.10 D-Type Flip-Flop 64 48 36 
SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F374DBR 296-3587-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Diode Clamp. 3.38) 2.70) 2:10) D-Type Flip-Flop..... 426.00/2,000 
SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-2-ND | 24-Bit FET Bus SN74F374DWR 296-14818-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Diode Clamp 3826.00/2,000 D-Type Flip-Flop... 64 48 36 
SN74CBTS16212DL 296-1548-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F374DWR 296-14818-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Diode Clamp 3.38 2.70 2.10 D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 
74F Family SN74F374N 296-3588-5-ND isin Gil Eg eae, 
SN74FOODR 296-1176-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 45 36 © 27 J- Type FIp-Fiop .... 3 4 3 
SN74F00DR 296-1176-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74F374NSR 296-13186-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74F02DR 296-14801-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 145010 45 362 D-Type Flip-Flop... ics ess 
SN74F02DR 296-14801-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-SOIC 305.00/2,500 SN74F374NSR 296-13186-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74F04D 296-1177-5-ND_| Hex Inverter 3 D-Type Flip-Flop..... 426.00/2,000 
SN74F04DR 296-1177-1-ND | Hex Inverter 45 36. «27 SN74F521DWR 296-14819-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 12 54 Al 
SN74F04DR 996-1177-2-ND | Hex Inverter 305.00/2,500 SN74F521DWR 296-14819-2-ND | 8-Bit Identity Comparator 478.00/2,000 
SN74F04N 996-3542-5-ND_ | Hex Inverter 48 38 = 229 SN74F541DWR 296-14820-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60.45 
SN74F08D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 45 360.27 SN74F541DWR 296-14820-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 532.00/2,000 
SN74F08DR 296-1178-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate .. 45 3627 SN74F541NSR 296-13187-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 
SN74F08DR 296-1178-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 305.00/2,500 SN74F541NSR 296-13187-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-SOP 532.00/2,000 
SN74FO8N 296-3543-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 48 38 «©.29 SN74F543DWR 296-14821-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 1.05 88 .70 
SN74F10DR 296-14802-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat A536 27 SN74F543DWR 296-14821-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 932.00/2,000 
SN74F10DR 296-14802-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 305.00/2,500 SN74F573DWR 296-14822-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 64 48 36 
SN74F10N 296-3546-5-ND__| Triple 3-Input NAND Gat A838 SN74F573DWR 296-14822-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74F11DR 296-14803-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 45 ae SN74F573N 296-3599-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch.....20-Dip 68 251 39 
SN74F11DR 296-14803-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 305.00/2,500 SN74F574DWR 296-14823-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74F27DR 296-3576-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. IAS cone D-Type Flip-Flop w20-S0IC 64.4886. 
SN74F27DR 296-3576-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 305.00/2,500 SN74F574DWR 296-14823-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74F27N 296-3577-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gate. 55 448 D-Type Flip-Flop... 426,00/2,000 
SN74F30DR 296-3581-1-ND | 8-Input NAND Gate CE ea SN74F574N 296-14824-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74F30DR 296-3581-2-ND | 8-Input NAND Gate 305.00/2,500 D-Type Flip-Flop 72 54 A 
SN74F32DR 296-1182-1-ND | Quad 2-Input OR Gate A536 27 SN74F1016DWR 296-3544-1-ND | 16-Bit Schottky Barrier Diode 
SN74F32DR 296-1182-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 305.00/2,500 RC Bus Termination Array 3.60 288 2.24 
SN74F32N 296-3583-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 48 38 29 SN74FI016DWR 296-3544-2-ND | 16-Bit Schottky Barrier Diode 
SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 45 3627 RC Bus Termination Array 4080.00/2,000 
SN74F38DR 296-14312-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 305.00/2,500 FCT Famil 
SN74F38N 296-3590-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 48 «3829 _FGr Family” 
SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 45 ala 74FCT162H501CTPACT | 296-23195-1-ND 18-Bit Registered Transceiver. .56-TSSOP 432 3.46 2.69 
SN74F74DR 296-1183-1-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop 50 41 28 74FCT162H501CTPACT | 296-23195-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver. .56-TSSOP 4896.00/2,000 
SN74F74DR 296-1183-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 327.50/2,500 7AFCT1G2240ATPACT | 296-23187-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver -48-TSSOP 1.29 1.08 86 
SN74F74N 296-1558-5-ND Dual D-Type Flip-Flop 48 38 © 29 TAFCT162240ATPACT | 296-23187-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 1144.00/2,000 
SN74F86DR 296-14825-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55 44° 33 T4FCT162244ATPVCT | 296-14458-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F86DR 296-14825-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 372.50/2,500 74FCT162244ATPVCT | 296-14458-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74F86N 296-3602-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55 44 33 74FCT162244CTPACT | 296-14296-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F86NSR 296-13188-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55. 44.~«33 74FCT162244CTPACT | 296-14296-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F86NSR 296-13188-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 308.00/2,000 74FCT162245ATPACT | 296-23188-1-ND .48-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F125D 296-1179-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer. 55 A488 74FCT162245ATPACT | 296-23188-2-ND .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F125DR 296-1179-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffe! 55 4433 74FCT162373ATPACT | 296-14459-1-ND | 16-Bit D-Type Latch. .48-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F125DR 296-1179-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer. 372.50/2,500 74FCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND | 16-Bit D-Type Latch. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F126DR 296-14804-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 A433 74FCT162374ATPACT | 296-23189-1-ND | 16-Bit Register. .48-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F126DR 296-14804-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 372.50/2,500 74FCT162374ATPACT | 296-23189-2-ND | 16-Bit Register. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F138D 296-3551-5-ND_ |3-8 Line Decoder/Demux 55 4433 74FCT162374CTPACT | 296-23190-1-ND | 16-Bit Register. .48-TSSOP 1.20 1.00.80 
SN74F138DR 296-14805-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 55 4433 T74FCT162374CTPACT | 296-23190-2-ND | 16-Bit Register. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F138DR 296-14805-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 372.50/2,500 74FCT162501ATPVCT | 296-14460-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 1.20 1.00 80 
SN74F138N 296-3552-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 95 A433 7AFCT162501ATPVCT | 296-14460-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 532.00/1,000 
SN74F151BDR 296-14806-1-ND | 1-8 Data Selector/Multip Gi 420n 02) 7AFCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 1.20 1.00 80 
SNTAETSIBOR Rees eae ie Data Seieclor MulGblexa ee Hee 74FCT162543ATPACT | 296-23191-1-ND | 16-Bit Latched Transceiver . 2.97 2.38 1.85 
-14807-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux : , : 74FCT162543ATPACT | 296-23191-2-ND | 16-Bit Latched Transceiver. .56-TSSOP 3366.00/2,000 
SN74F153DR 296-14807-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 372.50/2,500 74FCT162652ATPVCT | 296-23192-1-ND | 16-Bit Registered Transceiver. 56-SSOP 297 2.38 1.85 
SN74F153NSR 296-13184-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 55 4433 74FCT162652ATPVCT | 296-23192-2-ND | 16-Bit Registered Transceiver. 56-SSOP 1683.00/1,000 
SN74F153NSR 296-13184-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 308.00/2,000 74FCT162652CTPACT | 296-23193-1-ND | 16-Bit Registered Transceiver. .56-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
ropes Peon econ ft oe pala Sector 55 apie ans 74FCT162652CTPACT | 296-23193-2-ND | 16-Bit Registered Transceiver. .56-TSSOP 3366.00/2,000 
~" }-2- luad 2-1 Data selector/Mu . P iF 
, 74FCT162823CTPVCT | 296-17320-1-ND | 18-Bit Bus Interface Registe 56-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74F157AN 296-1552-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mu 55 A433 74FCT162823CTPVCT | 296-17320-2-ND | 18-Bit Bus Interface Registel 56-SSOP 532.00/1,000 
SN74F161AD 296-3557-5-ND_| Sync. 4-Bit Binary Counter. 56 42 32 74FCT162827ATPACT | 296-23194-1-ND | 20-Bit Butfer/Line Driver. .56-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F161ADR 296-14809-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 156) 42) 32 74FCT162827ATPACT | 296-23194-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver. .56-TSSOP 1064.00/2,000 
Sea ie Saat evi: con Einay Count. a eas CD74FCT244M 296-9413-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-SOP 78 6552 
ONCIFIGIANGA BESET ee NIT ote LBILBING ratte sere sracie ang CD74FCT244SM96 | 296-23205-1-ND | Tri-State BICMOS Octal Buffer/Line 
i - — Driver... sits we 99 83.66 
i | RUA a BBB | corwcrasuos | ssozstsono sas 
Ae i 'D- H . : : 4 Driver 20-SSOP 878.00/2,000 
SN74F174ADR 296-14811-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 422.50/2,500 CD74FCT245E 296-9414-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 99 83 66 
SN74F175DR 296-14812-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai (52) ome 20) - - 
Fe 9. . Ree i CD74FCT245M 296-9415-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 96 72 54 
SN74F175DR 296-14812-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 422.50/2,500 : y 
- = CD74FCT374M 296-9416-5-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop... 20-SOIC 78 = 65 SCS 
SN7are40DWR 206148 18=1-ND) Tri-State Octal Bufter/Drive UE ee El CD74ECT623M 296-9419-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 470 3.77 293 
SN74F240DWR 296-14813-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 Rpantet is f ; ; ; ; 
SN74F240N 596-3568-5-ND |Tri : CD74FCT843AM 296-9420-5-ND_ | Tri-State D-Type Latch... 20-SOIC 4.95 3.96 3.08 
- -5- ri-State Octal Buffer/Driver. alk 54 41 < ea Bi ‘i ; a 
SN74F244DBR 996-3870-1.ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 64. 4836 CY29FCTS2CTOCT 296-18408-1-ND | 8-Bit Registered Transceive 24-SSOP_ 3.15 2.52 1.96 
3570-0. i. i i i ) CY29FCTS2CTOCT 296-18408-2-ND | 8-Bit Registered Transceive 24-SSOP 4410.00/2,500 
SN74F244DBR 296-3570-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
- - : CY29FCT520ATSOCT | 296-14562-1-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Reg 24-SOIC 3.15 252 1.96 
SN74F244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64. (ABE ; : La : 
& fot a A CY29FCTS20ATSOCT | 296-14562-2-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Registe! 5738.00/2,000 
SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
Pentel i ‘ CY74FCT138ATQCT —_/ 296-14563-1-ND | 1-of-8 Decoder. 99 83 66 
SN74F244N 296-1553-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 68 51 39 CY74FCT138ATOCT 596-14563-2-ND | 1-of-8 Decod 4072'50/2,500 
SN74F245DBR 296-3571-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 64 48 36 ore este Ne: 
SN74F245DBR 296-3571-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 pe aE ae a ot BDecader oe anon eiae 
= asa i i | a2: -of-8 Decoder. 50/2, 
Se Pee a ao 1 State Octal Bus Transcely ees CY7AFCTIS7CTOCT | 296-12272-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplex 99 83 66 
SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv ~ 426.00/2,000 CYTAFCTISTCTSOC — |Z0b;9435r0;NDI) Quad 2-Input Multiplexer a) ABS 
SN74F245N 96-3572-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2 54. A CY74FCT163CTQCT | 296-14565-1-ND | 4-Bit Binary Counter... 152 114 86 
SN74F251BDR 296-14814-1-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux. 6247 35 CY74FCTI63CTQCT — | 296-14565-2-ND | 4-Bit Binary Counter .... 1235.00/2,500 
SN74F251BDR 296-14814-2-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux. 505.00/2,500 CY74FCT240ATQCT — | 296-14569-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver i ad 
SN74F257D 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 5590 AT ns en95) CY74FCT240ATOCT 296-14569-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F257DR 296-1555-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux.. en 35 CY74FCT240TQCT 296-14570-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 2 54 A 
SN74F257DR 296-1555-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 505.00/2,500 CY74FCT240TQCT 296-14570-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F260DR 296-14815-1-ND | Dual 5-Input NOR Gate .. a an 85 CY74FCT244ATQCT | 296-13854-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 7 54 Al 
SN74F260DR 296-14815-2-ND | Dual 5-Input NOR Gate... 505.00/2,500 CY74FCT244ATQCT 296-13854-2-ND Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F280BDR 296-14816-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checke: 62 AT 35 CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver Ae 540 Al 
SN74F280BDR 296-14816-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checke! 505.00/2,500 CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 478.00/2,000 
SN74F280BN 296-3579-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checke 68 51 39 CY74FCT244CTQCT —_ | 296-14006-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 72 54 At 
SN74F283N 296-3580-5-ND_ | 4-Bit Binary Full Adders 72 54 A (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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I TEXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 

Tal Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
CY74FCT244CTQCT | 296-14006-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver .. 585.00/2,500 Future Bus Family 
CY74FCT244TQCT —| 296-14572-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 72 54° At SCE Bi , 
CY74FCT244TACT —| 296-14572-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 585,00/2,500 SN7APBEOSIRG BeBe SED ADM &-BIt Addrase/Data Transceiva Eee ee cle 
CY74FCT244TSOCT | 296-14573-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 72 54 At SN74FB2039KRC 96-3605-ND | 8-Bit TTL/BTL Reg 1033 930 825 
CY74FCT244TSOCT _ | 296-14573-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 478.00/2,000 SN74FB2040RC 296-3606-ND | 8-Bit TTL/BTL Transceiver . 958 863 765 
CY74FCT245ATPC 296-14574-5-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver. i 2 54 A SN74FB2041ARC 296-3607-ND__|7-Bit TTL/BTL Transceiver. 958 8.63 7.65 
CY74FCT245ATSOCT | 296-23213-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver. 7 due GTL Family 
Oe aeatoee  BREREEMITA ooct Gore Spi eae SN74GTLIG5S5DGGR | 206-1184-1-ND | 16-Bit Universal Bus Transcewver........64TSS0P 1016 9.15 6.12 
cy7arcroasaTact  |996-14575-2.ND | TriState 8.Bit Transceiver. 585, 00/2.560 SN74GTL1655DGGR | 296-1184-2-ND_ | 16-Bit Universal Bus Transceiver.........64-TSSOP 15068.00/2,000 

: s ale ae SN74GTL2006PWR | 296-17670-1-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator... ‘28-TSSOP 1.88 150 1.13 
GY74ECT2ASCTOCT — | PAG Zea gigay| 1ri-State 8-Bit Transceiver. HB ae ell SN74GTL2006PWR | 296-17670-2-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator 28-TSSOP 1950.00/2,000 
CY74FCT245CTOCT | 296-23214-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver. 585.00/2,500 SN74qTL2007PWR | 296-17963-1-ND | 12-Bit GTL/GTL/GTL¢ to LVTTL ; a 
CY74FCT245TQCT —| 296-9441-1-ND_ | Tri-State 8-Bit Transceiver. Dg Om Translata oB-TSSOP 1.88 4150 143 
CY74FCT245TOCT —| 296-9441-2-ND_| Tri-State 8-Bit Transceiver. 585.00/2,500 : : : ee 
CY74FCT257ATOCT | 296-13620-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. 2 54 A SNZAGTLZOO7PWR PCa) 12 Bit GTL-/@TL/GTL4 to LWITL saneeee Sanyal 
CY74FCT257ATQCT | 296-13620-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. 565.00/2,500 SN74GTL2010PWR —_| 296-21026-1-ND | 10-Bit Voltage Clamp “OATSSOP 163-130. 98 
GY74ECTS7SATQCT — (2SCaI Ton OgT Nb) Tri-State &-Bit Latch HEE ie ell SN74GTL2010PWR | 296-21026-2-ND | 10-Bit Voltage Clamp -24-TSSOP ———-1690.00/2,000 
CY74FCT373ATQCT | 296-14576-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch 585.00/2,500 SN74GTLo107PWR | 296-21392-1-ND | 12-Bit GTLIGTLGTLs to LVTTL : mun 
CY74FCT374ATQCT —_ | 296-14577-1-ND | Tri-State 8-Bit Registe 72 54 At Translator oB-TSSOP 1.88 150 143 
CY74FCT374ATOCT | 296-14577-2-ND | Tri-State 8-Bit Register. 585.00/2,500 SHTAGTLDIOTPWR —lesezedseeeoTIInI T2-8n GTLIGIUGT ae TT : a 
CY74FCT374TOCT  |296-9442-1-ND | Tri-State 8-Bit Register... 7 54 Al Translator -98-TSSOP 41950.00/2,000 
A Soe Peer instle aa ‘ch ae SN74GTL16612DGGR | 296-9808-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver........56-TSSOP 6.60 5.28 4.46 
EYTAFCTSOSCTSOCT ESR ar ouagr ay Quad 2-Input Register a aaeuetne SN74GTL16612DGGR | 296-9808-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver.........56-TSSOP 8250.00/2,000 
GvearcTsecTsocT ep eouae Sr nut ea Ss aot oe a SN74GTL16612DL __|296-9809-5-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 

: : net : aa SN74GTL16616DGGR | 296-1185-1-ND |17-Bit Universal Bus Transceiver........56-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
CY74FCTS40CTOCT 296-13855-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver ... §85.00/2,500 S 2. Bit Uni f s 

: A i 5 SN74GTL16616DGGR | 296-1185-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .56-TSSOP 14080.00/2,000 
CY7AFCTS41ATPC_ | 296-14578-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 2 54 A SN74GTL16616DLR | 296-9810-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 9.00 7.20 6.08 
CY74FCTS41ATQCT — | 296-13699-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 72 54 At 9810-2: Bit Uni i i 

: 5 SN74GTL16616DLR 296-9810-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 7040.00/1,000 
CY74FCT541ATQCT — | 296-13699-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 585.00/2,500 1186-1. Bi i t 
GVTAFCTSANATOCT UGS Soe agit Tr-Stato 6 Bit Butfertina Dri Pa ee eOny SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-1-ND_ | 18-Bit Bus Transceiver. “64-TSSOP 9.08 8.18 7.25 

Heo TaNG ee TEST STE : : 2 SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-2-ND | 18-Bit Bus Transceiver. “64-TSSOP 73462.00/2,000 
CYP4FCTS41CTQCT — | 296-12629-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver .. 585.00/2,500 SN74GTL16923DGGR | 296-9811-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver.........64-TSSOP 891 8.03 7.12 
CYP4FCTS41CTSOCT | 296-12274-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver Toft SN74GTL16923DGGR_|296-9811-2-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver.......... 64-TSSOP 13214.00/2,000 
CY74FCT541CTSOCT | 296-12274-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 478.00/2,000 GTLP Family : 
CY74FCT541TQCT | 296-18409-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 72ers AuaneA| 
CY74FCT541TOCT _| 296-18409-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 585.00/2,500 SN74GTLP817DGVR  |296-13205-1-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver.....24-IVSOP 3.94 3.15 2.45 
CY7AFCTSASATOCT 1296-14579-1-ND | Tri-State @-Bit Latched Transceive DASSOP DAA SN74GTLP817DGVR |296-13205-2-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver......24-TVSOP 4462.00/2,000 
CY74ECT543ATQCT | 296-14579-2-ND | Tri-State 8-Bit Latched Transceivel 24-SSOP 585.00/2,500 Se ee 208, essed ND See ranoat Dua ooo oot ren aa 
CY74FCT573ATSOCT | 296-23216-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-S0IG 7254 -12338-2- -to- -to- : 00/2, 
CY74FCT573ATSOCT | 296-23216-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-SOIC 478.00/2,000 SETS Rene eee es janou Be ee reer ae 
CY74FCT574ATQCT | 296-14580-1-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP_ 7254 7 7 -12339-2- -t0- -to-6 Fanout Driver... 24= 00/2, 
CY74FCTS74ATOCT — | 296-14580-2-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP 585.00/2,500 Se TOE NR Beare O gl 5 cu cus Transcelve “Teciyeup Minpeonsoioe etaceh 
CY74FCT574TOCT —| 296-14581-1-ND | Tri-State 8-Bit Registe 20-SSOP 7254 9812-2 i 16- 00/2, 
CY74FCT574TOCT —| 296-14581-2-ND | Tri-State 8-Bit Register. 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP1394DR =] 296-9813-1-ND_| 2-Bit Bus Transceive 16-SOIG 2.59 2.07 1.61 
CY74FCT646ATQCT —_| 296-14582-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver......24-SSOP 1.20 90  .68 SN74GTLP1394DR__|296-9813-2-ND_| 2-Bit Bus Transceive 16-SOIC 3622.50/2,500 
CY74FCT46ATOCT | 296-14582-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceivel 975.00/2,500 SIT Sou TATE eases Lee le eee el 
CY74FCT646ATSOCT | 296-23217-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver... 24-SOIC_ 72 ~=«54—AT 9814-2: -Bit Bus Transceive + 16° 00/2, 
CY74FCT646ATSOCT | 296-23217-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver........ 24-SOIC 478.00/2,000 SN74GTLP1395DGVR_]296-12465-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT821ATQCT | 296-14583-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop....24-SSOP 72 5441 with Split LVTTL Port --20-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT821ATOCT | 296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop.....24-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP1395DGVR_296-12465-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register........24-Dip 1.05 88 70 with Split LVTTL Port + 20-TVSOP 3188.00/2,000 
CY74FCTS2ICTOCT | 296-14585-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register... 24-SSOP 72 64 AI SN7AGTLP1395DWR = /296-12466-1-ND)| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCTB21CTOCT | 296-14585-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register... 24-SSOP 585.00/2,500 with Split LVTTL Port 20-800 So 
CY74FCT827ATSOC | 296-9443-5-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer. 24-S0P 7254 SN74GTLP1395DWR — )296-12466-2-ND Path SoHE Poe on Sil eennnann 
CY74FCT827CTOCT —_| 296-15180-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 24-SSOP 72 54 At , Fs 00/2, 
CY74ECT827CTACT | 296-15180-2-ND | Tri-State 10-Bit Butter. 24-SSOP 585,00/2,500 SN7AGTLPIS95GONR (2OGaI Sle vaiND nh SoItLVETE bar ar-VEBGA WEG T TIRED ES lce 
CY74FCTB27CTSOCT | 296-12845-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. "24-8010 724A : ae : seal 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. “24-S0IC 478.00/2,000 SN74GTLP1395GQNR |296-13189-2-ND Path cont pote Hus lranseelt ta araStT Ham 
CY74FCTB841CTOCT | 296-23386-1-ND | Tri-State 10-Bit Latch NEW! 24-0S0P 90 75  .60 , as 20 e007) 
CY74FCTB41CTOQCT | 296-23386-2-ND | Tri-State 10-Bit Latch NEW! 24-QSOP 975.00/2,500 SN74GRLP1395PWR  |296-12467-1-ND Dualit a oea te ee ance rssop (MOITeean 
CY74FCT2244ATOCT | 296-14566-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 20-SSOP_ 7254 SNragRiPigespwr |BCEROMERENNT Daly Gave stor 20: Ag) 25: Nik) 
CY74FCT2244ATOCT | 296-14566-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 ath SoUELVITL Bort DO TaSOR 3188.00/2,000 
CY74FCT2244CTACT | 296-14567-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SSOP 7254 SU EET TEEPE EEIITT EET TST Rie ee nae GEPTEEC TPT aut) 
CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SSOP 585.00/2,500 Rela Tonccciver.. euisiere| as-tssop WERGMOmate 
CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-0S0P 7254 ; Repeerenernts o H Ac 
CY74FCT2245ATOCT _|296-12974-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-0SOP 585.00/2,500 SN7AGTLP2OS3DGGR PGi acai) 0-BItLVTTLto-GTLP Register aaeece ARPT 
CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv “20-8010 7254 SN74QTLP20gaDGVR |996-12469-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP - eae 
CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOIC 478.00/2,000 TrarleceWver AB-TVSOP 5.50 440 3.72 
CY74FCT2245TSOC 296-9439-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-SOIC 712 54 Al SN74GTLP2033DGVR 1 296-12460-2-ND 18-Bit LVTTL-to-GILP Registered — - - ~ 
CY74FCT2257ATOCT | 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-QSOP 1.68 134 1.01 Snecie: gt aeneoe emamaaT 
CY74FCT2257ATOCT | 296-14005-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-QSOP 2145.00/2,500 sacTip20aseair |o96-1a190-1-wp |e-anLVITL to-GiLP Adi Cage: Rate Register } 
CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . - 20-SOIC 72 54 A Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter...56-VFBGA 5.80 4.64 3.92 
CY74FCT2541ATOCT | 296-14007-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 7254 SN74GTLP2033GQLR |296-13190-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj -Edge-Rate Register 
CY74FCT2541ATOCT | 296-14007-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 Transove w/Split LVTTL Port/inverter .. 56-VFBGA 3625,00/1,000 
CYPAFCT2573ATOCT [2SG-atagl ANDY Tri-State 6-Bit Latch 20-080? Ue Oe OU SN7AGTLP2OS4DGGR |206-13197-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT2573ATQCT | 296-23215-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-0SOP 975.00/2,500 Transcvr with Spit LVTTL Port ae TSSOP MEER 
CY74FCT2574ATQCT | 296-13635-1-ND | Tri-State High Speed, Low Power, Octal SN74GTLP2034DGGR |296-13191-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register ; cae 

D-Type Flip-Flop a 20-asoPp 7254 Transevr with Split LVTTL Pott............. 48-TSSOP 6876.00/2,000 
CY74FCT2574ATQCT | 296-13635-2-ND | Tri-State High Speed, Low Power, Octal SN74GTLP2034DGVR |296-13192-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT2652ATQCT | 296-13698-1-ND Tsthe Pal yaauetiainate aOSOP 2.00 ean Transcvr with Spt CVT Port. 1VS0? RS meee 

-13698-1- State 6 a i ‘CORTE SN74GTLP2034DGVR |296-13192-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Regist 

CY74FCT2652ATOCT | 296-13698-0-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver ....24-SOP 3135.00/2,500 Transevr with Split LVTTL Port... 48-TVSOP 6876.00/2,000 
CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 24-SSOP 2.00 1.60 1.20 SN74GTLP2034G0LR |296-19193-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register : 
CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 24-SSOP 2560.00/2,500 Transceiver with Split LVTTL Port... 56-VFBGA 580 464 3.92 
CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 1.35 113 | .90 SN74GTLP2034G0LR |296-19193-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 8-TSSOP 1198.00/2,000 Transceiver with Split LVTTL Port... 56-VFBGA 3625.00/1,000 
CY74FCT16244CTPACT | 296-23212-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 8-TSSOP 1.35 1.13 .90 SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16244CTPACT | 296-23212-2-ND | 16-Bit Butfer/Line Driver..... 8-TSSOP 1198.00/2,000 with Split LVTTL Port “OO-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 1.35 1.13 .90 SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GT! 
CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver.............. 48-TSSOP 1198.00/2,000 with Split LVTTL Port _...20-TVSOP 3188.00/2,000 
CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74GTLP21395DWR |296-13195-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 

D-Type Latch 48-TSSOP 1.35 1.13.90 with Split LVTTL Port -20-SOIC 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74GTLP21395DWR |296-13195-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 

D-Type Latch 48-TSSOP 1197.00/2,000 with Split LVTTL Port _...20-S0IC 3188.00/2,000 
CY74FCT16373CTPVC | 296-12687-5-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74GTLP21395GQNR |296-13197-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 

Latch Flip-Flop 48-SSOP 1.35 113 90 with Split LVTTL Port 20-VFBGA 3.15 2.52 1.96 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 8-TSSOP 1.35 1.13.90 SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 8-TSSOP 1198.00/2,000 with Split LVTTL Port _...20-VFBGA 1785.00/1,000 
CY74FCT16374TPVC | 296-12273-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.35 113 90 SN74GTLP21305PWR |206-13196-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver.....56-TSSOP 138 1.10 83 with Split LVTTL Port .20-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver......56-TSSOP 1430.00/2,000 SN74GTLP21395PWR |296-13198-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-1-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver TSSOP 198 1.10 83 with Split LVTTL Port __..20-TSSOP 3188.00/2,000 
CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 6-TSSOP 2366.00/2,000 SN74GTLP22033DGGR |296-13199-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 1.35 «1.13 90 Registered Transceiver with Split 
CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 599.00/1,000 LVTTL Port and Inverter _.48-TSSOP 5.50 4.40 3.72 
CY74FCT162245CTPVC | 296-12551-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Tran 48-SSOP__1.35 113 90 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
qt Digi-Key Price Each Uslb Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74GTLP22033DGGR | 296-13199-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj -Edge Rate CD74HC03M96 296-12771-1-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate 
Registered Transceiver with Split with Open Drain. 2 14-SOIC 48 36 0 (27 
LVTTL Port and Inverter............ssss 48-TSSOP 6876.00/2,000 CD74HCO3M96 296-12771-2-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate 
SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge Rate with Open Drain. 14-SOIC 390.00/2,500 
Registered Transceiver with CD74HCO4E 296-12772-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverte! 14-Dip a ee) 
Split LVTTL Po 5.50 4.40 3.72 CD74HCO4M 296-17318-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverte PANG Smee 
SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj-Edge Rate CD74HCO4M96 296-14505-1-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverte A038 
Registered Transceiver with CD74HCO4M96 296-14505-2-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Invertel 260.00/2,500 
Split LVTTL Port.. 6876.00/2,000 CD74HCO8E 296-12773-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate. 64 48 36 
SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-1-ND Ca dl oe cD74HCo8M 296-9169-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate. 48.36.27 
egistered Transcelver wi CD74HCO8M96 296-14506-1-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gat 14-S0IC 40 «3322 
Split LVTTL Port ..avsvotsnnseentnentet S6-VFBGA 5.80 4.64 3.92 cD74HC08Mg96 296-14506-2-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 260.00/2,500 
SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge Rate CD74HCOSQM96EP —| 296-22100-1-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gat 14-S0IC 1.68 1.34 1.01 
Registered Transceiver with CD74HCO8QM96EP —_| 296-22100-2-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 2145.00/2,500 
SN74GTLPo2034ncer Renae Fn ror 56-VFBGA 3625.00/1,000 CD74HC10E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 64488 
-13202-1-ND | 8-Bi 5 j. 1275-5 iple 3. : 
fear Temi Porta TssoP 550 aav_are. | SONHEION,, (RE 2540 [Te WD Ga a 
SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-2-ND TRC EPTRSEHT WEIL VTL gen Gea aae om CD74HC10M96 296-14507-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 390.00/2,500 
 AB- 00/2, CD74HC11M 296-9170-5-ND | Triple 3-Input AND Gate.. 48 3627 
SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj -Edge-Rate COTAHCHAMGE 296-12779-1-ND | Triple 3-Input AND Gate a eR op 
Register Transovr wiSplit LVITL Port..48-TVSOP | ~5'50) (4:40) 3.72 CD74HC11M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 300.00/2,500 
SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate rel 7 i eae 
i fF . CD74HC14E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte: 14-Dip AT FOGUEZO) 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port ..48-TVSOP 6876.00/2,000 ee 
7 7 CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 14-SOIC 40 FOO umEEZS 
SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj -Edge-Rate 9179-1. itt Tri : 
; 7 CD74HC14M96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 14-SOIC 40 ey 22 
Register Transove w/Split LVTTL Port...56-VFBGA (RSIS Ries macia CD74HC14M96 296-9179-2-ND_| Hex Schmitt Trigger Inverte 260.00/2,500 
SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CO7AHCOIM DOREa {REESE Dual 4-Input AND Gat 5 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port .. 56-VFBGA 3438.00/1,000 Mae DUE ae se 3 : : 
z CD74HC27E 296-12802-5-ND | High Speed Triple 3-Input NOR Gat 64 48 36 
GTLPH Family CD74HC30E 296-9196-5-ND | 8-input NAND Gate 53 4232 
SN74GTLPH306DGVR | 296-13212-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver ... 405 3.24 2.52 CD74HC30M 296-9197-5-ND | 8-Input NAND Gat AG 3726 
SN7AGTLPHSDSDGVR sea es EVITL-GTLP Bus Transoalve fi Ser CD74HC30M96 296-14521-1-ND | 8-Input NAND Gat 46 .37_—26 
7 -12341-1-ND | 8-Bit : us Transceive 05 3. 5 CD74HC30M96 296-14521-2-ND | 8-Input NAND Gat 297.50/2,500 
SN74GTLPH3O6DWR | 296-12341-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4590.00/2,000 cpvauicaae 296-12803-5ND | HS GMOS Logic Quad 2: input OF Gate, Rye naee 
SN74GTLPH1612DGGR | 296-13206-1-ND | 18-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC32M 296-12804-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate . 48 36 27 
Universal Bus Transceive 8.50 6.80_ 5.74 CD74HC32M96 296-14522-1-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate . 48 36 27 
SN74GTLPH1612DGGR | 296-13206-2-ND re LTTE GIL Ad) Edge: ate ‘anon Taye 0G CD74HC32M96 296-14522-2-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate . 390.00/2,500 
niversal Bus Transceiver... i A = 4 -| | ip-| ii 
SN74GTLPH1616DGGR | 296-11982-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceivel 850 680 5.74 eo ee a Pea ee pea cual Perea hese dere canteach 
SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceive 10626.00/2,000 CD74HC74E 996-12819-5-ND | Dual D-Tyoe Flio-| oe 
e my ai a : ype Flip-Flop .. 47 38 26 
SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 7.50 6.00 5.07 CD74HC74M 96-12820-8-ND | Dual D-Type Flip-Fio 48 «367 
SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver... 9376.00/2,000 CD74HC74M96 996-14541-1-ND | Dual D-Type Flip-Fl 40. 33 «29 
SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 394 3.15. 2.45 CpvaHIG7aMGE Soe Srl Dual Ooitoe Hindle moa 
SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4462.00/2,000 Yp8 Flip es 
eG at 5 ‘| CD74HC75E 296-9240-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transp ; 88 66 50 
SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3.94 315 2.45 CD74HC8SE PEA ESOMEANT 4-cit Hioh Seed, Megntade C ; ce 
SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver..... 4462.00/2,000 De gr peed. AO NSEOS EOIN ArOOF ; 
5 - CD74HC85M 296-9242-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparato 81 68 54 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.....56-VFBGA 4.50 3.60 2.80 CD74HCa5Mg6 296-9242-1-ND_ | 4-Bit. HS, Magnitude Comparato 81684 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ..... 56-VFBGA 2550.00/1,000 CO7aHCBSMoe DORESUTPSINDM| 4-Bit_ HS: Magnitude Ci 7 377 50/2,500 
SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate ch7aticane CoRR 0 : Aone eal Ona Qa ae 
Universal Bus Transceiver... 64-TSSOP 8.50 6.80 5.74 Le @cbeze aD) Quad 2-Input Exclusive OR Gate. dee 
SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CO74HCSSM96 Booey) 4-Bit Binary Ripple Counter cS eee Co eo 
A i CD74HC93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 877.50/2,500 
Universal Bus Transceiver 64-TSSOP. 10626.00/2,000 CD74HC112E 296-12776-5-ND | Dual. Negative, J-K Flip-Fl 
SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate aithiSetandiesete ip mw 
BUS TransCeiVel..........scccssccsecssssesssssene 114-LFBGA 530 4.24 3.58 - : = = = 
SN74GTLPH3245GKER | 296-13213-2-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC112M96 296-12777-1-ND) Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
Bus Transceiver... 114-LFBGA 3313.00/1,000 with Set and Reset... 64 4836 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver... 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 CD74HC112M96 296-12777-2-ND Dual Negalve. dict Hop ae 
SN74GTLPH16612DLR |296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 4125.00/1,000 epralieiaewn PNT Drak heeaie, neni a sane 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 6-TSSOP 6.10 488 4.12 wih Strand Bese 16-T3S0P [REA TE 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-2-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver.. 6-TSSOP 7626.00/2,000 SDTaHCTTDPWA Aca Sua eg ~ ware ‘G0 : : : 
SN74GTLPH16912GR | 296-13207-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal 1278-2" : , JK Flip 
Bus Transceiver. 56-TSSOP 650 5.20 4.39 with Set and Reset. 16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74GTLPH16912GR | 296-13207-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC123E ESTAS Dual er agerab’e Monostable Be fie eh 
Bus Transceiver 8750.00/2,000 enrainian samen |e me Eee eset ‘i oo: é 
SN74GTLPH16912VR | 296-12256-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal Le Sat 2s Fone ae ae © “33 oF 
Bus Transceiver... 6.50 5.20 4.39 2 3 z 
SN74GTLPH16912VR | 296-12256-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC123M96 296-14508-1-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Bus Transceiver... 8750.00/2,000 Multivibrator with Reset 44 36 0.27 
SN74GTLPHT6916GR | 296-13208-1-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC123M96 poogucucacaiy) Oual Retriggerable Monostable 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TSSOP 6.50 5.20 4.39 Multivibrator with Reset 297.50/2,500 
SN74GTLPH16916GR | 296-13208-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC123PWR 296-12780-1-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Transcvr w/Butfered Clock Outputs... 56-TSSOP 8750.00/2,000 Muttivibrators with Reset 16-TSSOP_ 443627 
SN74GTLPH16916VR | 296-13209-1-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC123PWR 296-12780-2-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TVSOP 6.50 5.20 4.39 Multivibrators with Reset .16-TSSOP 246.00/2,000 
SN74GTLPH16916VR | 296-13209-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC125E 296-12781-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 14-Dip 7254 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs 6-TVSOP 8750.00/2,000 CD74HC125M 296-9173-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 14-SOIC 64 48 36 
SN74GTLPH16927GR_ | 296-15556-1-ND | 18-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver CD74HC125M96 296-14509-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffel 14-SOIC 64 48 36 
Source Sync. Clock Output 56-TSSOP 7.00 5.60 4.73 CD74HC125M96 296-14509-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927GR | 296-15556-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC126E 296-12782-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 2m 54 Al 
Source Sync. Clock Output 56-TSSOP. 8750.00/2,000 CD74HC126M 296-12783-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 64 48 36 
SN74GTLPH16927KR | 296-15557-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC126M96 296-14510-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 64 48 36 
Source Sync. Clock Output 850 680 5.74 CD74HC126M96 296-14510-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927KR | 296-15557-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC132E 296-12784-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate . 2 54 Al 
Source Sync. Clock Output 5313.00/1,000 CD74HC132M 296-9175-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate . 64 48 36 
SN74GTLPH16927VR | 296-15558-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC132M96 296-9175-1-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate . 64 48 36 
Source Sync. Clock Output 7.70 616 5.20 CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate §20.00/2,500 
SN74GTLPH16927VR | 296-15558-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, 
Source Sync. Clock Output 9626.00/2,000 with Address Latch... GE) 40.30 
SN74GTLPH16945GR | 296-13210-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4.05 3.24 2.52 CD74HC138E 296-12785-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
SN74GTLPH16945GR | 296-13210-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4590.00/2,000 Inverting/Non-Inverting..... Ma) 736) 
SN74GTLPH16945VR | 296-13211-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver... 4.05 3.24 2.52 CD74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
SN74GTLPH16945VR | 296-13211-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ..... 48-TVSOP 4590.00/2,000 Inverting/Non-Inverting.... 64 48 36 
SN74GTLPH32912KR | 296-15559-1-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver....114-LFBGA 8.33 7.50 6.65 CD74HC138M96 296-14511-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
SN74GTLPH32912KR | 296-15559-2-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ....114-LFBGA 6175.00/1,000 Inverting/Non-Inverting.... 64 48 36 
SN74GTLPH32916KR | 296-15560-1-ND | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver CD74HC138M96 296-14511-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
with Buffered Clock Output. 114-LFBGA 8.33 7.50 6.65 Inverting/Non-Inverting §20.00/2,500 
SN74GTLPH32916KR | 296-15560-2-ND | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver CD74HC139M96 296-14512-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 64 48 36 
with Buffered Clock Output. .114-LFBGA 6175.00/1,000 CD74HC139M96 296-14512-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux §20.00/2,500 
SN74GTLPH32945KR | 296-12472-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......96-LFBGA 5.06 4.05 3.15 CD74HC147E 296-14513-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder... 53 40.30 
SN74GTLPH32945KR | 296-12472-2-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 2869.00/1,000 CD74HC151M96 296-12787-1-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu 443627 
HC Family CD74HC151M96 296-12787-2-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu 297.50/2,500 
CD74HCO0E 296-12769-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 43 35. 24 CD74HC154EN 296-9181-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexe 90 <5) 260) 
CD74HCOOM 296-9167-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 48 36 27 CD74HC154M 296-9182-5-ND_| 4-16 Line Decoder/Demultiplexer 60 45 34 
CD74HCOOM96 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate AO 38 CD74HC161M96 296-23206-1-ND | High Speed CMOS Logic Presettable 
CD74HCOOM96 296-14504-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 260.00/2,500 Counter. 64 48 36 
CD74HCO2E 296-12770-5-ND | High Speed, Quad 2-Inpu AT 3836 (Continued) 
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CD74HC161M96 296-23206-2-ND | High Speed CMOS Logic Presettable CD74HC597M96 296-16704-2-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit 
Counter. §20.00/2,500 Shift Register. Seat 297.50/2,500 
CD74HC164E 296-12788-5-ND | 8-Bit Serial-In/Paralle!-Out Shift Registe! i ni 54 Al CD74HC646M 296-9235-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 
CD74HC164M 296-12789-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 64 48 36 CD74HC652EN 296-14539-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 1250.20) 90 
CD74HC164M96 296-14514-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 64 48.36 CD74HC670M96 296-9236-1-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 
CD74HC164M96 296-14514-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 520.00/2,500 Register File 1.20 1.00 80 
CD74HC165E 296-12790-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register......16-Dip ae 540° AN CD74HC670M96 296-9236-2-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 
CD74HC165M 296-12791-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register... 16-SOIC AT 38 29 Register File... 1300.00/2,500 
CD74HC173PWR 296-12792-1-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop. AB rOOWNeT CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switc! 14-Dip 80 60 45 
CD74HC173PWR 296-12792-2-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 CD74HC4016M96 296-9205-1-ND | Quad Bilateral Switc! 14-SOIC 80 60 45 
CD74HC174E 296-14515-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 72 540° AL CD74HC4016M96 296-9205-2-ND | Quad Bilateral Switc! 14-SOIC 650.00/2,500 
CD74HC192PWR 296-12793-1-ND | Presettable Synchronous CD74HC4017M96 296-12808-1-ND | High Speed Decade Counter/Dividet 16-SOIC 56 42 32 
4-Bit Up/Down Counters. 60 45 84 CD74HC4017M96 296-12808-2-ND | High Speed Decade Counter/Dividet 16-SOIC 455.00/2,500 
CD74HC192PWR 296-12793-2-ND | Presettable Synchronous CD74HC4017PWR 296-9423-1-ND | High Speed Decade Counter/Dividet .16-TSSOP 56 42 32 
4-Bit Up/Down Counter: 6-TSSOP 400.00/2,000 CD74HC4017PWR 296-9423-2-ND | High Speed Decade Counter/Dividet .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD74HC194E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register. 16-Dip 72 540 AL CD74HC4017QM96EP | 296-22102-1-ND | HS Decade Counter/Divider. 16-SOIC 1.26 1.05 84 
CD74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC AB 36 0.27 CD74HC4017QM96EP | 296-22102-2-ND | HS Decade Counter/Divider. 16-SOIC 1365.00/2,500 
CD74HC194M96 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC 96 80 64 CD74HC4017QPWREP | 296-22103-1-ND | HS Decade Counter/Divider. .16-TSSOP 1.26 1.05 .84 
CD74HC194M96 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC 390.00/2,500 CD74HC4017QPWREP | 296-22103-2-ND | HS Decade Counter/Divider. .16-TSSOP 1118.00/2,000 
CD74HC194PWR 296-12794-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register... 16-TSSOP A8 LOOmnet CD74HC4020M96 296-12809-1-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counte: 16-SOIC 50 40.30 
CD74HC194PWR 296-12794-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register. 320.00/2,000 CD74HC4020M96 296-12809-2-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter...... 16-SOIC 372.50/2,500 
CD74HC195PWR 296-12795-1-ND | 4-Bit Parallel Access Register 92 69 52 CD74HC4024E 296-9206-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. 14-Dip 53 40 30 
CD74HC195PWR 296-12795-2-ND | 4-Bit Parallel Access Register 612.00/2,000 CD74HC4024M 296-9207-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. 14-SOIC A8 rOOlmEee 
CD74HC221E 296-9187-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset. 66 50 38 CD74HC4040M96 296-14527-1-ND | 12-Stage Binary Counter. 16-SOIC 64 48 36 
CD74HC221M96 296-17789-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset. 60 A584 CD74HC4040M96 296-14527-2-ND | 12-Stage Binary Counter. 16-SOIC 520.00/2,500 
CD74HC221M96 296-17789-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset 487 .50/2,500 CD74HC4046AE 296-9208-5-ND_| Phase-Locked-Loop with VCI 16-Dip 604534 
CD74HC221PWR 296-12796-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset 60 A534 CD74HC4046AM 296-9209-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 45 34 
CD74HC221PWR 296-12796-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset.... 400.00/2,000 CD74HC4046AM96 296-14528-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 A534 
CD74HC237M96 296-12797-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux CD74HC4046AM96 296-14528-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 487.50/2,500 
with Address Latches 64 48.36 CD74HC4046APWR 296-9210-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .16-TSSOP 60 45 34 
CD74HC237M96 296-12797-2-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux CD74HC4046APWR 296-9210-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .16-TSSOP 400.00/2,000 
with Address Latches §20.00/2,500 CD74HC4049E 296-9211-5-ND | Hex Inverting Buffer. 16-Dip 62 we 83) 
CD74HC237PWR 296-13813-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux HS, CD74HC4049M 296-9212-5-ND | Hex Inverting Buffer. 16-SOIC 56 42 32 
CMOS Logic . 64 48 36 CD74HC4049PWR 296-15717-1-ND | Hex Inverting Buffer. .16-TSSOP 56 42 32 
CD74HC237PWR 296-13813-2-ND | 3-to-8 Line Dec CD74HC4049PWR 296-15717-2-ND | Hex Inverting Buffer. .16-TSSOP 372.00/2,000 
CMOS Logic 426.00/2,000 CD74HC4050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-Dip 250) A433 
CD74HC238M 296-9188-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, CD74HC4050M 296-9214-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 50 40.30 
Inverting/Non-Inverting ... 48 pa6m 227i CD74HC4050M96 296-14529-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC AT 38 © .29 
CD74HC238PWR 296-13814-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS CD74HC4050M96 296-14529-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 317.50/2,500 
Logic, Inverting/Non-Inverting ............. 16-TSSOP AB 36.27) CD74HC4050NSR 296-23207-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 50 40 3 
CD74HC238PWR 296-13814-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS CD74HC4050NSR 296-23207-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 280.00/2,000 
Logic, Inverting/Non-Inverting 6-TSSOP 320.00/2,000 CD74HC4050PWR 296-9215-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer .16-TSSOP 50 40 30 
CD74HC243M96 296-9189-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver .. 14-SOIC 60 A584 CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer .16-TSSOP 280.00/2,000 
CD74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver . .14-SOIC 487.50/2,500 CD74HC4051E 296-12810-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 53 42° 32 
CD74HC244E 296-12798-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 58 AT 35 CD74HC4051M 296-9216-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu AT 38 © .29 
CD74HC244M 296-12799-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 76 or 43) CD74HC4051M96 296-14530-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu AT Le) 
CD74HC244M96 296-14516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 46 37.28 CD74HC4051M96 296-14530-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 317.50/2,500 
CD74HC244M96 296-14516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-SOIC 258.00/2,000 CD74HC4051MM96EP | 296-22105-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu: 155 1.24 93 
CD74HC245E 296-12800-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. i 60 48 36 CD74HC4051MM96EP | 296-22105-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demu: 1985.00/2,500 
CD74HC245M 296-9421-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 76 yp 8) CD74HC4051PWR 296-13031-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 50 40.30 
CD74HC245M96 296-14517-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 76 57 3 CD74HC4051PWR 296-13031-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HC245M96 296-14517-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 506.00/2,000 CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip A837) 28 
CD74HC259M 296-9192-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16 ee) CD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 250 44 33 
CD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. 76 57 AB CD74HC4052M96 296-14531-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 55 A433 
CD74HC259M96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 617.50/2,500 CD74HC4052M96 296-14531-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 372.50/2,500 
CD74HC273E 296-12801-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset.. 96 2) (64 CD74HC4052PWR 296-17619-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.......16-TSSOP 48 cle 24 
CD74HC280M96 296-14518-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4052PWR 296-17619-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux....... 16-1SSOP 320.00/2,000 
Checker... 84 63.48 CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-Dip 55) 44 33 
CD74HC280M96 296-14518-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4053M 296-9220-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 44 SOOMmeet 
Checker... asa 14-SOIC 682.50/2,500 CD74HC4053M96 296-14532-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 44 36 27 
CD74HC283E 296-14519-5-ND | 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry . 62 AT 35 CD74HC4053M96 296-14532-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop.... 218 1.74 1.31 CD74HC4053PWR 296-12111-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 42 1840 425 
CD74HC299E 296-9194-5-ND_| Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 80 60 45 CD74HC4053PWR 296-12111-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 232.00/2,000 
CD74HC299M 296-9195-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 80 60 45 CD74HC4059M96 296-9221-1-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter. 24-SOIC 248 1.98 1.49 
CD74HC299M96 296-14520-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 80 60 45 CD74HC4059M96 296-9221-2-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counte! 24-SOIC 2574.00/2,000 
CD74HC299M96 296-14520-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 532.00/2,000 CD74HC4060M 296-9222-5-ND_ | 14-Stage Binary Counter with Oscillator .... 16-SOIC 8 36.27 
CD74HC354E 296-9198-5-ND_| Tri-State 8-Input Mux/Register 88 66 50 CD74HC4066E 296-14533-5-ND | Quad Bilateral Switc! 48 37 28 
CD74HC367M96 296-14523-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, CD74HC4066M 296-9224-5-ND | Quad Bilateral Switcl 55 44. 33 
Non-Inverting/Inverting 7657 48 CD74HC4066M96 296-9224-1-ND | Quad Bilateral Switch PY | A) 
CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, CD74HC4060M96 296-9224-2-ND | Quad Bilateral Switc! 305.00/2,500 
Non-Inverting/Inverting ... 617.50/2,500 CD74HC4066PWR 296-16703-1-ND | High Speed CMOS Logic Quad 
CD74HC373E 296-12805-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 58 iy) 5) Bilateral Switch ig 50 40 30 
CD74HC373M 296-9422-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 76 57 AB CD74HC4066PWR 296-16703-2-ND | High Speed CMOS Logic Quad 
CD74HC373M96 296-14524-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 16 re 43 Bilateral Switch ar 14-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HC373M96 296-14524-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 506.00/2,000 CD74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux .. 24-SOIC ele. 54 AL 
CD74HC374E 296-12806-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 2 54 CD74HC4067SM96 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux .. 24-SSOP 88 PObi 200! 
CD74HC374M 296-12807-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 76 57 A3 CD74HC4067SM96 296-9226-2-ND_| 16-Channel Analog Mux/Demux .. 24-SSOP 586.00/2,000 
CD74HC374M96 296-14525-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 76 of AS CD74HC4075M 296-9227-5-ND | Triple 3-Input OR Gate. 14-SOIC 48 3b nar 
CD74HC374M96 296-14525-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 CD74HC4075M96 296-14534-1-ND | Triple 3-Input OR Gate. 14-S0I0 48 36 27 
CD74HC390E 296-9199-5-ND | Dual Decade Ripple Counte: 66 50.38 CD74HC4075M96 296-14534-2-ND | Triple 3-Input OR Gate. 14-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC390M96 296-14526-1-ND | Dual Decade Ripple Counte! 60 A584 CD74HC4075PWR 296-9228-1-ND | Triple 3-Input OR Gate. .14-TSSOP 62 39 = 30 
CD74HC390M96 296-14526-2-ND | Dual Decade Ripple Counte! 487.50/2,500 CD74HC4075PWR 296-9228-2-ND_ | Triple 3-Input OR Gate. .14-TSSOP 346.00/2,000 
CD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator CD74HC4094M 296-14290-5-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register. 16-SOIC Aa SGT. 
with Reset 6 57 AB CD74HC4094IM96 296-14535-1-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register. 16-SOIC 48 36 27 
CD74HC540E 296-12812-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 96 72 54 CD74HC4094M96 296-14535-2-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register. 16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC541E 296-12813-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 96 72 54 CD74HC4316M 296-9230-5-ND | Quad Analog Switch with Level 
CD74HC541M 296-12814-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 80 60 45 Translation ..... .-- 16-SOIC 72 54 At 
CD74HC541M96 296-14538-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 80 60 45 CD74HC4316M96 296-14536-1-ND | Quad Analog Switch with Level 
CD74HC541M96 296-14538-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 532.00/2,000 Translation ..... 48 ey BS 
CD74HC573E 296-12815-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. £95) 42° 32 CD74HC4316M96 296-14536-2-ND | Quad Analog Switch with Level 
CD74HC573M96 296-12816-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 80 60 45 Translation ..... asst 392.50/2,500 
CD74HC573M96 296-12816-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 CD74HC4351E 296-9231-5-ND_| Analog Mux/Demux with Latch 84 210) 256 
CD74HC574E 296-12817-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 12 54 CD74HC4511E 296-14537-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver.....16-Dip 80 60 45 
CD74HC574M 296-12818-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 CD74HC4511M 296-9232-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
CD74HC595DWR 296-18401-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 80 60 45 Driver 80 60 45 
CD74HC595DWR 296-18401-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 532.00/2,000 CD74HC4511PWR 296-23208-1-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
CD74HC595M96 296-18402-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 80 60 45 Driver 80 60 45 
CD74HC595M96 296-18402-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 650.00/2,500 CD74HC4511PWR 296-23208-2-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
CD74HC595NSR 296-18403-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 80 60 45 Driver 532.00/2,000 
CD74HC595NSR 296-18403-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 532.00/2,000 CD74HC4515M 296-9233-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demux 
CD74HC595SM96 296-18404-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 80 60 45 with Input Latch ..... Pokey alia) keh 
CD74HC595SM96 296-18404-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 532.00/2,000 CD74HC4538E 296-12811-5-ND | Dual Retriggerable Precision 
CD74HC597M96 296-16704-1-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit Monostable Multivibrator . 80 60.45 
Shift Register. A4 20627 (Continued) 
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EXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 6 h 
BI Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC4538M 296-9234-5-ND | Dual Retriggerable Precision SN74HC27DR 296-14848-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate.. 14-SOIC 260.00/2,500 
Monostable Multivibrator Be. 54 (41 SN74HC27N 296-12896-5-ND | Triple 3-Input NOR Gat 14-Dip -50 40) 330) 
CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | PLL with VCO/Lock Detectoi 16-Dip 1.93 1.54 1.16 SN74HC27NSR 296-8299-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat .14-SOP 51 42.29 
CD74HC7046AM 296-9238-5-ND | PLL with VCO/Lock Detectoi 6-SOIC 193 1.54 1.16 SN74HC27NSR 296-8299-2-ND | Triple 3-Input NOR Gat .14-SOP 284.00/2,000 
CD74HC7266M 296-9239-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. 4-SOIC 78 EOD MEO! SN74HC32D 296-1199-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 39 ee 
CD74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter. 16-Dip 81 68 54 SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate... 39 53222) 
CD74HC40103M 296-9201-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter. 6-SOIC 81 68 54 SN74HC32DR 296-1199-2-ND 255.00/2,500 
CD74HC40103QM96EP | 296-22101-1-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter. 6-SOIC 203 1.62 1.22 SN74HC32DBR 296-8301-1-ND AG 37.26 
CD74HC40103QM96EP | 296-22101-2-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter. 6-SOIC 2592.50/2,500 SN74HC32DBR 296-8301-2-ND 252.00/2,000 
CD74HC40105E 296-9202-5-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register...... i 78 dese SN74HC32N 296-1589-5-ND | Quad 2-Input OR Gate.. AT 38.26 
CD74HC40105M96 296-9203-1-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register. 718 L652: SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate... .14-TSSOP 39 102) 22) 
CD74HC40105M96 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register. 845.00/2,500 SN74HC32PWR 296-8302-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74HCOOD 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 32.22 SN74HC42D 296-8331-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 96 ade D4 
SN74HCOODR 296-1187-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 POC ee SN74HC42DR 296-8331-1-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 96 eieeeeeat 
SN74HCOODR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 255.00/2,500 SN74HC42DR 296-8331-2-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 780.00/2,500 
SN74HCOON 296-1563-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate AT 38 26 SN74HC42N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 96 Toms 
SN74HCOONSR 296-8202-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 51 42.29 SN74HC74D 296-1204-5-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 284.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 39 32 22 
SN74HCOOPWR 296-8203-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 32.22 SN74HC74DR 296-1204-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCOOPWR 296-8203-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 216.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 39 2 ed 
SN74HCOOQDRQ1 296-18232-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate AL eye) SN74HC74DR 296-1204-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCOOQDRQ1 296-18232-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 277.50/2,500 Flip-Flop with Clear/Preset.... 255.00/2,500 
SN74HC02D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 39 32 22 SN74HC74DBR 296-8370-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 39 32.22 Flip-Flop with Clear/Preset.... AG 37 26 
SN74HCO2DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 255.00/2,500 SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2DBR 296-8204-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. ae ae Flip-Flop with Clear/Preset.... 252.00/2,000 
SN74HCO2DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 252.00/2,000 SN74HC74MPWREP | 296-23317-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2N 296-1564-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. AT 38 = .26 Flip-Flop with Clear/Preset.... 84 63 48 
SN74HCO2NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 51 42 29 SN74HC74MPWREP | 296-23317-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2NSR 296-8205-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 284.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 558.00/2,000 
SN74HCO2PWR 296-8206-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. mm 2 SN74HC74N 296-1602-5-ND_| Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 216.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... AT 38.26 
SN74HCO2QPWREP 296-19505-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 84 63 48 SN74HC74NSR 296-8371-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2QPWREP 296-19505-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 558.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... 2511 42° 29 
SN74HCO3D 296-9817-5-ND_| Quad 2-In. NAND Gate with OD Output. 46 230226 SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO3DR 296-14826-1-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output. TAG IECTImEECO Flip-Flop with Clear/Preset.... 284.00/2,000 
SN74HCO3DR 296-14826-2-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output. 297.50/2,500 SN74HC74PWR 296-8372-1-ND_| Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO3N 296-8207-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output. 50 40 30 Flip-Flop with Clear/Preset.... AO 33.22 
SN74HCO04D 296-1189-5-ND | Hex Inverter 39 ee ee SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO4DBR 296-19247-1-ND | Hex Inverter AG 37.26 Flip-Flop with Clear/Preset.... 14-TSSOP 220.00/2,000 
SN74HCO4DBR 296-19247-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74HC74QPWRQ1 296-19255-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO4DR 296-1189-1-ND | Hex Inverter A Flip-Flop with Clear/Preset 14-TSSOP 443527 
SN74HCO4DR 296-1189-2-ND | Hex Inverter 255.00/2,500 SN74HC74QPWRQ1 296-19255-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Trigg 
SN74HCO4N 296-1566-5-ND | Hex Inverter AT B38) 26) Flip-Flop with Clear/Preset.... .14-TSSOP 244.00/2,000 
SN74HCO4NSR 296-12883-1-ND | Hex Inverter 51 42.29 SN74HC86D 296-8374-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 43 35.24 
SN74HCO4NSR 296-12883-2-ND | Hex Inverter 284.00/2,000 SN74HC86DR 296-14859-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 43 35.24 
SN74HCO4PWR 296-8208-1-ND | Hex Inverter 39 92) 120) SN74HC86DR 296-14859-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 280.00/2,500 
SN74HCO4PWR 296-8208-2-ND | Hex Inverter 216.00/2,000 SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 50 AL 28 
SN74HCO5D 296-1190-5-ND | Hex Inverter with O AG 237) 9226) SN74HC86PWR 296-8376-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 40 33222 
SN74HCOSDR 296-1190-1-ND_ | Hex Inverter with 0 40 33.22 SN74HC86PWR 296-8376-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 220.00/2,000 
SN74HCO5DR 296-1190-2-ND Hex Inverter with 01 260.00/2,500 SN74HC109D 296-8211-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 45 soon eel 
SN74HCO5N 296-1568-5-ND | Hex Inverter with 0! AT 38 = 26 SN74HC109DR 296-14827-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset.... 45 fO0) eel 
SN74HCO8D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 39 32 22 SN74HC109DR 296-14827-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 305.00/2,500 
SN74HCO8DR 296-1191-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 39 82 22) SN74HC109N 296-8212-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 53 tA2 382! 
SN74HCO8DR 296-1191-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 255.00/2,500 SN74HC112D 296-8215-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 45 236) 27! 
SN74HCO8N 296-1570-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . AT 38.26 SN74HC112DR 296-14829-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset... 45 26. 127) 
SN74HCO8NSR 296-12884-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . Bl 42 29 SN74HC112DR 296-14829-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 305.00/2,500 
SN74HCO8NSR 296-12884-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 284.00/2,000 SN74HC112N 296-12121-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 50 40.30 
SN74HCO8PWR 296-8210-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 39 32 = 22 SN74HC125D 296-1192-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 42 34 24 
SN74HCO8PWR 296-8210-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 216.00/2,000 SN74HC125DR 296-1192-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 43 35.24 
SN74HC10D 296-8213-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 39 Ry SN74HC125DR 296-1192-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 280.00/2,500 
SN74HC10DR 296-14828-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 39 iy bbl SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 156) 44 3 
SN74HC10DR 296-14828-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 255.00/2,500 SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 308.00/2,000 
SN74HC10N 296-8214-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 50 40 30 SN74HC125N 296-1572-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate -50 AL .28 
SN74HC10QDREP 296-22295-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 84 63 48 SN74HC125PWT 296-16821-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-TSSOP 18 Ci 
SN74HC10QDREP 296-22295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 682.50/2,500 SN74HC125PWT 296-16821-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-TSSOP 97.50/250 
SN74HC10QPWREP. 296-22296-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 84 en SN74HC126D 296-8219-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 FOO Ee 
SN74HC10QPWREP 296-22296-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 558.00/2,000 SN74HC126DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 255) 44 33 
SN74HC11D 296-8216-5-ND | Triple 3-Input Positive AND Gat 46 iS7m noe SN74HC126DBR 296-8220-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC11DR 296-14830-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 40 33.22 SN74HC126DR 296-14831-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 coer 
SN74HC11DR 296-14830-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 260.00/2,500 SN74HC126DR 296-14831-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC11N 296-8217-5-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 50 40 ©.30 SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-Dip 44 Bey ae 
SN74HC11NSR 296-12885-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 51 42 299 SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-SOP 155) 44 33 
SN74HC11NSR 296-12885-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 284.00/2,000 SN74HC126NSR 296-8222-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-SOP 308.00/2,000 
SN74HC11PWR 296-13611-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 40 33.22 SN74HC126PWT 296-16822-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-TSSOP 78 165s 52: 
SN74HC11PWR 296-1361 1-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 220.00/2,000 SN74HC126PWT 296-16822-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-TSSOP 97.50/250 
SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 39 ay Gp) SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger I 43 FOO mmr eAl 
SN74HC14DR 296-1194-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 39 ky SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger | 205 A433 
SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 255.00/2,500 SN74HC132DBR 296-8225-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger | 308.00/2,000 
SN74HC14N 296-1577-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter .. AT 38.26 SN74HC132DR 296-14832-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger I 3 35.24 
SN74HC14NSR 296-12887-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . al Le) SN74HC132DR 296-14832-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger | 280.00/2,500 
SN74HC14NSR 296-12887-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 284.00/2,000 SN74HC132N 296-1573-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger 1 44° 36027 
SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 39 ip op) SN74HC132PWR 296-8226-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 14-TSSOP 45 200) af 
SN74HC14PWR 296-8234-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 216.00/2,000 SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC14QDRQ1 296-19248-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. AL 33.25 SN74HC138D 296-1193-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 50 AL 28 
SN74HC14QDRQ1 296-19248-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 277 .50/2,500 SN74HC138DR 296-1193-1-ND_ | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIG 50 4128 
SN74HC14QPWRQ1 296-17530-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 44 35 27 SN74HC138DR 296-1193-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 327.50/2,500 
SN74HC14QPWRQ1 | 296-17530-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 244.00/2,000 SN74HC138DBR 296-8227-1-ND_| 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SSOP 55443 
SN74HC20DR 296-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 46 yp SN74HC138DBR 296-8227-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC20DR 296-8263-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 297.50/2,500 SN74HC138N 296-1575-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-Dip 44 200) 27 
SN74HC20N 296-12892-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 53 42° 32 SN74HC138NSR 296-12886-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOP 55 A433 
SN74HC20NSR 296-12893-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 5A 42 29 SN74HC138NSR 296-12886-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. .16-SOP 308.00/2,000 
SN74HC20NSR 296-12893-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 284.00/2,000 SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. .16-TSSOP 50 AL 28 
SN74HC21D 296-8265-5-ND | Dual 4-Input Positive AN “ AG 37 26 SN74HC138PWR 296-8228-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. .16-TSSOP 278.00/2,000 
SN74HC21DR 296-14842-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 46 23f 226 SN74HC138QDRQ1 296-22884-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 52 39.30 
SN74HC21DR 296-14842-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 297.50/2,500 SN74HC138QDRQ1 296-22884-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 420.00/2,500 
SN74HC21N 296-8266-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. ROG mneA2 mneo?, SN74HC139D 296-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC A738 6 
SN74HC21NSR 296-13216-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 5A 42° 29 SN74HC139DR 296-14833-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC AT 38 = .26 
SN74HC21NSR 296-13216-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 284.00/2,000 SN74HC139DR 296-14833-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HCG21PWR 296-15846-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. AG ers /ae26 SN74HC139N 296-8230-5-ND Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-Dip = 448627 
SN74HC21PWR 296-15846-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 252.00/2,000 SN74HC139PWR 296-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-TSSOP 45 36.27 
SN74HC21QPWRQ1 296-18317-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. AL 230) 20) SN74HC139PWR 296-8231-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC21QPWRQ1 296-18317-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 230.00/2,000 SN74HC139QPWRQ1_ ‘| 296-18717-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-TSSOP i52) 09), 30! 
SN74HC27D 296-8298-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate. AG 37.26 SN74HC139QPWRQ1__| 296-18717-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-TSSOP 344.00/2,000 
SN74HC27DR 296-14848-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 40.33.22 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Ualb Digi-Key Price Each LUsle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 =100 
SN74HC148D 296-8232-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encode 45367 SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver -20-TSSOP 264.00/2,000 
SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encode! 16-Dip 60 45 34 SN74HC244QDWREP | 296-22300-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-SOP 1.35 113 90 
SN74HC151D 296-8235-5-ND_| 8-1 Line Data Selector/Mux . 16-SOIC 50 40.30 SN74HC244QDWREP | 296-22300-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 20-SOP 1198.00/2,000 
SN74HC151DR 296-14834-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux A738 9 SN74HC244QPWREP | 296-22301-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 1.35 113 90 
SN74HC151DR 296-14834-2-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 317.50/2,500 SN74HC244QPWREP | 296-22301-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74HC151N 296-8236-5-ND 8-1 Line Data Selector/Mux 53 A232 SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 60 +45 ~~ 
SN74HC153D 296-8237-5-ND_| Dual 4-1 Line Data Selector/Mux A586 27 SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 400.00/2,000 
Sera Repent sists’ | Sanaa, [ate [Tr ie al Tae a 2 8 
i a ie ay : , SN74HC245DWR 296-1197-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. ER] A2 32 
aa Eee -_ a au coe 55 a aie SN74HC245DWR 296-1197-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 294.00/2,000 
iS ean ual 4-1 Line Data Selector/Mux ... i A e eI i i 
SN74HC153N 296-8238-5-ND_ | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux a 3s 7 ee Pe ERM treet coe ge eee Pe ae 
SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 60 A534 
SN74HC157D 296-8239-0:ND! | Quad 2-1 Data Selector/Mu a ao SN74HC245NSR 296-8278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 
SN74HC1570R Bec ei TSSgiGND)| Quad 2-1 Data Selector/Mu Re te SN74HC245PWR 296-8279-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive O-TSSOP 50 40—«Cw0 
SN74HC157DR 296-14836-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 280.00/2,500 i : : 3 ‘ ; 
: SN74HC245PWR 296-8279-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 278.00/2,000 
SN74HC157N 296-1578-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux a) - 
SORES : SN74HC251D 296-8280-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOIc 47 «= 38S 
SN74HC157NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 48 36.27 : 
Leu : SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SSOP 53 42 32 
SN74HC157NSR 296-8240-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 320.00/2,000 eN7ucos nae Poet oaeeOMNA Tri-State D te Solector/M poangans 
SN74HC161D 296-8243-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. (Ae eG ee7, 74HC25 a2e3s-2 Nb) In-State Data Selector/Mux 00/2, 
is EG -Bi i SN74HC251DR 296-14844-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux AT 38 29 
SN74HC161DR 296-14837-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. A5 rOOnmnet ‘ 
- - SN74HC251DR 296-14844-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 317.50/2,500 
SN74HC161DR 296-14837-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 305.00/2,500 ; 
SN74HC161N 296-8244-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 53 ‘40 30 SN74HC251N 296-1585-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 53 42 32 
SN74HC163D 296-8245-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 45367 SN74HC251NSR 296-13217-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 48 3627 
SN74HC163N 296-8246-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 48 36 27 SN74HC251NSR 296-13217-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 320.00/2,000 
SN74HC163NSR 296-12889-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 55 A433 SN74HC253D 296-8281-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 48 POO meeo 
SN74HC163NSR 296-12889-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 308.00/2,000 SN74HC253DBR 296-8282-1-ND Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux ... AB 36 iat 
SN74HC164D 296-8247-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe A4 36 97 SN74HC253DBR 296-8282-2-ND Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux ... 320.00/2,000 
SN74HC164DR 296-14838-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 44 Sa 27 SN74HC253DR 296-14845-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux .... A8 230) 427 
SN74HC164DR 296-14838-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 297.50/2,500 SN74HC253DR 296-14845-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 390.00/2,500 
SN74HC164N 296-8248-5-ND_| 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register. 49.39.30 SN74HC253N 296-8283-5-ND_ | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 48) Gm 27; 
SN74HC164PWR 296-14020-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register...14-TSSOP 45.36.27 SN74HC253QDREP__| 296-22302-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux .... 108 90 72 
SN74HC164PWR 296-14020-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register....14-TSSOP 252.00/2,000 SN74HC2530DREP | 296-22302-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 1170.00/2,500 
SN74HC165D 296-8249-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 16-S0IG 448627 SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.... re 
SN74HC165DBR 296-23151-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 16-SSOP 55.4438 SN74HC257DR 296-14846-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux... 53 Ae 82 
SN74HC165DBR 296-23151-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 16-SSOP 308.00/2,000 SN74HC257DR 296-14846-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux ... 355.00/2,500 
SN74HCT65DR 296-8250-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register.. 16S00 44 «36ST SN74HC257N 296-8285-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 48 3627 
SN74HC165DR 296-8250-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. - 16-SOIC 297.50/2,500 SN74HC257NSR 296-8286-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 8 Gm 
SN74HC165N 296-8251-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe! 16-Dip 50 40 30 SN74HC257NSR 296-8286-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.... 320.00/2,000 
SN74HC165NSR 296-8252-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe! 6-SOP 55 A483 SN74HC257PWR 296-8287-1-ND_| Tri-State Quad 2-1 Line 
SN74HC165NSR 296-8252-2-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 6-SOP 308.00/2,000 Data Selector/Mux.. 46-TSSOP «53.Sti«s42s—i«D 
SN74HC165PWR 296-8253-1-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 16-1SSOP 443627. SN74HC257PWR 296-8287-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line 
SNTANCTESQDREP | 296-22007- WUD | BAI Parale-Load SHIM Register... 1@SOIG 99. 83.65 baa Scr 0 
y bal fe }-Bit Parallel-Loat H egiste: aor r. ‘A a - 5 -| - Bit % 
SN74HC1650DREP | 296-22297-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe “16-SOIC 1072.50/2,500 Sees Fee acer he oO 
SH7IHCISSOPWREP —|296-200062-ND BK ParalecLoad SHIT Regiter<-<- TETSSOP——aremomo00 | SN7AMC2S90R | 86-148472.ND 8B Adressble Late ‘soo 
-22298-2-ND | 8- IH 00/2, SN74HC259N 296-8291-5-ND | 8-Bit Addressable Lat 16-Di 48 «3607 
SN74HC166AIDREP | 296-22299-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 75 63 50 SN sHCSSONER Ba ERGSeNNIA 8-Bit Addreesable Late “16-s0p 
SN74HC166AIDREP | 296-22299-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 812.50/2,500 - 
ios a i a SN74HC259NSR 296-12895-2-ND | 8-Bit Addressable Latch.. _16-SOP 320.00/2,000 
SN74HC166D 296-8254-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Registe AB 8887 : 
a Ae ae st SN74HC259PWR 296-8292-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP 53.4232 
SN74HC166DR 296-14839-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe A436 27 : 
4 pe SN74HC259PWR 296-8292-2-ND | 8-Bit Addressable Latc! .16-TSSOP 294.00/2,000 
SN74HCT66DR 296-14839-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 297.50/2,500 teeeca, o 4 
i : ; SN74HC266D 296-8293-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 
SN74HC166N 296-8255-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 49 3930 : ast ' 
SN74HC166NSR 296-13214-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 554433 with Open-Drain Output. 14-8010 BS 
SN74HC166NSR 296-13214-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 308.00/2,000 SN74HC266N 296-8294-5-ND ) Quad 2-Input Exclusive NOR Gate ; 
SN74HC174D 296-1195-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. A536 27 <araninarenan Pears pot Oren Drala pu See is sh a 
5 BH B in- i | -1- ctal D-Type Flip-Flop with Clear - 2 : af 
SNAG WADER peg ee egal Hex D-Type Flip-Flop with Clear. pee aes SN74HC273DBR 296-8295-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC174DBR 296-19249-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 : 
SN74HC174DR 296-1195-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 44 367 SN74HC273DW 296-1198-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop......... AT 3829 
SN74HC174DR 296-1195-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 297.50/2,500 SN74HC273DWR 296-1198-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. A738 29 
SN74HC174N 296-1579-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 49.39 30 SN74HC273DWR 296-1198-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop. 264.00/2,000 
SN74HC174NSR 296-13215-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 A488 SN74HC273N 296-1587-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop... 55 44 33 
SN74HC174NSR 296-13215-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 SN74HC273NSR 296-8296-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear -20-S0P 4886 DT 
SN74HC174PWT 296-23256-1-ND | Hex D-Type Flip-FLop with Clear. 78 65 52. SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. . 20-SOP 320.00/2,000 
SN74HC174PWT 296-23256-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 97.50/250 SN74HC273PWR 296-8297-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear -20-TSSOP47—si«i«8tCi«wD 
SN74HC175D 296-8256-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai AB 3627 SN74HC273PWR 296-8297-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 264.00/2,000 
SN74HCT75DR 296-14840-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 443627 SN74HC365D 296-8303-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-SOI0 523930 
SN74HC175DR 296-14840-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 297.50/2,500 SN74HC365N 296-8304-5-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-Dip 52 39 30 
SN74HC175N 296-8257-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 49 3930 SN74HC365NSR 296-12897-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOP_ 52.3930 
SN74HC175PWR 296-8258-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleat At 38 SN74HC365NSR 296-12897-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive -16-SOP 346.00/2,000 
SN74HC175PWR 296-8258-2-ND_| Quad D-Type Flip-Flop with Clear.. 246.00/2,000 SN74HC367D 296-8305-5-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-SOIG 5239S 30 
SN74HC191D 296-8259-5-ND_| 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 5 44 (38 SN74HC367DR 296-14849-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-SOIG 52 39 30 
SN74HC191DR 296-14841-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter, 55 At 88 SN74HC367DR 296-14849-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-SOIC 422.50/2,500 
SN74HC191DR 296-14841-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 372.50/2,500 SN74HC367N 296-8306-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 16-Dip 156042002 
SN74HC191N 296-8260-5-ND_| 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 330 40 30 SN74HC367NSR 296-12898-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive a a) 
SN74HC191NSR 296-12890-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 483627 SN74HC367NSR 296-12898-2-ND | Tri-State Hex Butfer/Line Drive 346.00/2,000 
SN74HC191NSR 296-12890-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 320.00/2,000 SN74HC368D 296-8307-5-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52 39 © ©.30 
SN74HC193D 296-8261-5-ND vit Swit. Panna el uae Ss SN74HC368DR 296-14850-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 5 Oe oOneecO 
ual Clock with Clear : : : SN74HC368DR 296-14850-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drivel 422.50/2,500 
SN74HC193N 296-8262-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Cou! aoe — SS 
(Dua Clock with Cea. $840 30 | Shrancarapen | 206-8309-t-nb | 1r-St Octal Transparent D-type La 34538 
SN74HC193NSR 296-12891-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter SN74HC373DBR 296-8309-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 400.00/2,000 
(Dual Clock with Clear)... AB 3627 SN74HC373DW 296-1200-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 50 40 30 
SN74HC193NSR 296-12891-2-ND “pial Cock atnCear onde cod SN74HC373DWR 296-1200-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 50 40 30 
SN74HC2400W 296-8267-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Drive 55.4433 SN74HC373DWR 296-1200-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 278.00/2,000 
: m = ; SN74HC373N 296-1591-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 58 A? 35 
SN74HC240DWR 296-14843-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel AT 38.29 H 
fe ioe +e Hi ‘ SN74HC373NSR 296-8310-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...... 60 45 34 
SN74HC240DWR 296-14843-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 264.00/2,000 : 
. ai i? A A SN74HC373NSR 296-8310-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch....... 20-SOP 400.00/2,000 
SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 105) 44 33 SN74HC373PWR 96-8311-1-ND | Tri-St. Octal T t D-Type Latch. 20-TSSOP 48 36 7 
SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... “S83 By Nob Veli ans Parentis 1 Ype/EBGMs : a 2 
SN74HC240PWR 296-8269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 320.00/2,000 Se a ais a Octal Transparent D Type Latch... 20-TSSOP - $20 002 000; 
5 1a ra - rs | 1 -| ri-State Octal D-Type Flip-Flop d : F 
SNraHcoatn. | 29882715 | TreSlate Octal Bute/Line Drive 53 42g. | SN7AHC37408R | 296-8912-2-ND_| Tr State Octal D-Type Fp 40,002,000 
SN74HC241PWR | 296-19250-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. G6 a SN74HCA7ADW Peg EONS Ng) Tri-State Octal D-Type Flip-Flo ue 
SN74HC241PWR 296-19250-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 320.00/2,000 SNTAHCSTAD WR 2obgE-ONaIENGM! Tri-State Octal D-Type Flip-Flo a 82 x 
SN74HC244DBR 296-8273-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 60 45 34 SN74HC374DWR 296-1201-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 294.00/2,000 
SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 48 3728 
SN74HC244DW 296-1196-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive (AGI oyun 0028) SN74HC374NSR 296-8313-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 60 45 34 
SN74HC244DWR 296-1196-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive AB 3728 SN74HC374NSR 296-8313-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 400.00/2,000 
SN74HC244DWR 296-1196-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 254.00/2,000 SN74HC374PWR 296-8314-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Floy -20-TSSOP_ 48367 
SN74HC244MDWREP_| 296-18125-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 210 168 1.26 SN74HC374PWR 296-8314-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop -20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC244MDWREP |296-18125-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 2184.00/2,000 SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable...20-SOIC 48.36.27 
SN74HC244N 296-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 5644232 SN74HC377DWR 296-9818-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable....20-SOP 48 36 27 
SN74HC244NSR 296-8274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable.... 20-SOP 320.00/2,000 
SN74HC244NSR 296-8274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74HC377N 296-8316-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable.....20-Dip 53 40 _—_—.30 
SN74HC244PWR 296-8276-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. AZ 3829 (Continued) 
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EXAS igi : DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G : 
Ta Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC393D 296-8317-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter .. 50 4t B SN74HC4851QPWROT |296-19551-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux -16-TSSOP 500.00/2,000 
SN74HC393DBR 296-8318-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 50 40 30 SN74HC4852DGVR ‘| 296-19252-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux....16-TVSOP 64 48.36, 
SN74HC393DBR 296-8318-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 280.00/2,000 SN74HC4852DGVR ‘| 296-19252-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux..... 16-TVSOP 426.00/2,000 
SN74HC393DR 296-14851-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 50 41 28 SN74HC4852DR 296-19253-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.......16-SOIC 64 48 —.36 
SN74HC393DR 296-14851-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 327.50/2,500 SN74HC4852DR 296-19253-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux........ 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74HC393N 296-8319-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counte i Ad 36.27 SN74HC4852N 296-17301-5-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 64 48 36 
SN74HC540DWR 296-8333-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-SOlC 473889 SN74HC4852PWR ——‘| 296-19254-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux....16-TSSOP 64 48.36, 
SN74HC540DWR 296-8333-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 264.00/2,000 SN74HC4852PWR ‘| 296-19254-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.... 16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74HC540N 296-8334-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 57 4333 SN74HC7001D 296-8363-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input...14-SOIC 1.41 1.18  .94 
SN74HC541DBR 296-14855-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. Se. P82 SN74HC7001N 296-8364-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input......14-Dip 1.41 1.18 _.94 
SN74HC541DBR 296-14855-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 372.00/2,000 SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input...14-SOIC_ 2.00 1.60 1.20 
SN74HC541DW 296-1202-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive A738 29 SN74HC7002N 296-8366-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input 2.00 160 1.20 
SN74HC541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive A738 29 SN74HC7032D 296-8367-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Inpu 225 180 1.40 
SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 264.00/2,000 SN74HC7032N 296-8368-5-ND_| Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input... 2.25 180 1.40 
SN74HC541N 296-1594-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 155) A433 HCT F. il 
SN74HC541NSR 296-13218-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 36. A232 ‘amily 
SN74HC541NSR 296-13218-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 372.00/2,000 CD74HCTOOE 296-2081-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 64 48 36 
SN74HC541PWR 296-8335-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Drive AT 3829 CD74HCTOOM 296-9244-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate A836 27 
SN74HC541PWR 296-8335-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 264.00/2,000 CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate ABi 7.36) 0.27 
SN74HC573ADBR 296-23257-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 60 45 34 CD74HCTOOM96 296-14542-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 390.00/2,500 
SN74HC573ADBR 296-23257-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 700.00/2,000 CD74HCTOZE 296-2082-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 644836 
SN74HC573ADW 296-1203-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. ey LN CD74HCT02M 296-12825-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4B)" 236) 27, 
SN74HC573ADWR 296-1203-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. Ay Ee CD74HCTO3E 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gat 53 A232 
SN74HC573ADWR | 296-1203-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 308.00/2,000 CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with 0 14-SOIG 46 = 87 «26 
SN74HC573AN 296-1596-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 5139.29 CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with 0 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74HC573APWR 296-8338-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 55 44433 CD74HCTO4E 296-2083-5-ND_| Hex Inverter/Buffe 14-Dip_ 644886 
SN74HC573APWR | 296-8338-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 308.00/2,000 CD74HCTO4M 296-9246-5-ND | Hex Inverter/Buffe 14S0IC 48 = 386—S 7 
SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IC 483627 CD74HCTO4Mg96 296-14543-1-ND | Hex Inverter/Buffe 14-SOIG 48 = 8627 
SN74HC574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IC 483627 CD74HCTO4M96 296-14543-2-ND | Hex Inverter/Buffe 14-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC574DWR 296-1597-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IC 320.00/2,000 CD74HCTO4PWR 296-17123-1-ND | Hex Inverter/Buffe 14-TSSOP 483627 
SN74HC574N 296-1598-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 60 45 34 CD74HCTO4PWR 296-17123-2-ND | Hex Inverter/Buffe! .14-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC574PWR 296-8339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 488627 CD74HCTOBE 296-2084-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 14Dip «64S ABC 
SN74HC574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. (0-TSSOP 320.00/2,000 CD74HCTO8M 296-12828-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 48 36 27 
SN74HC590AD 296-8340-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. . 16-SOIC 60 45 34 CD74HCTO8M96 296-14544-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 48 36 oye 
SN74HC590ADR 296-17132-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. . 16-SOIC -60 45.34 CD74HCTO8M96 296-14544-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 390.00/2,500 
SN74HC590ADR 296-17132-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 487.50/2,500 CD74HCT10E 296-2086-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 64.48 36 
SN74HC590ADW 296-8341-5-ND_ Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 60 45 34 CD74HCTIOM 296-9247-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 48) 360.27 
SN74HC590ADWR 296-14856-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 60 45 34 CD74HCT10M96 296-14545-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate “a a By 
SN74HC590ADWR | 296-14856-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 16-SOIC 400.00/2,000 44545-2- ‘ple 3- 
SN74HC590AN 296-1599-5-ND_| Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-Dip 665038 CoeaneH Eee AML Tok creat AND oon Fe ik weo 
Se CoM Reea Sor Sin Ragister win Output Rogists 16-SOIC a AB Be CD74HCT11M96 296-9249-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate.. 45 36.27 
~ -5- -Bit Shift Register with Output Register 3 i : yi my a Fy 
SN74HC595D 296-8344-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Shift Register 55 dd 33 eee FASO ten ocuiae tigeer nit Fa re 
SN74HC595DR 296-14857-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 55 A433 co74HcT14M 296-9253-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 73806 
SN74HC595DR 296-14857-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 372.50/2,500 eae : : 4 
z= sald - z CD74HCT14M96 296-14548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte AT 38 26 
SN74HCS9SDW 296-8345-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Registe 480 36027 CD74HCT14M96 296-14548-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC595DWR 296-14858-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 48. 86 COTAHGTRIE SORIGOROTENTIMN Dial 4-IngutAND Gate so 
SN74HC595DWR 296-14858-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 320.00/2,000 eD74uicro7 Mae poate Tem Hon S 7 CMOS Laale Tine sana : 3 : 
SN74HC595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 62 47 35 igh Spee Ogle Triple S-inpu i a SF 
SN74HC595PWR 296-23258-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 48 3627 4 pita as 3 : ; 
SN74HC595PWR 296-23258-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 320.00/2,000 COPaNGTZTMCE SEA At Han Speen CMOS Logic Triple 3-Input 44-8016 ampere 
SN74HC623DW 296-8346-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 5.20 416 3.51 = oie 
SN74HC623N 296-8347-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-Dip 520 4.16 3.51 CD74HCT30E 296-2111-5-ND | 8-Input NAND Gat 14-Dip 53 A282 
SN74HC640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOIG 1.35 1.13 90 CD74HCT30M 296-9267-5-ND | 8-Input NAND Gat 14-S0IC 4637 26 
SN74HC640N 296-8349-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 20-Dip 135 113 90 CO Ao Petes fd Eaten et ot a 3 
SN74HC645DW 296-8350-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-S0Ic 1.20 «+100 80 ee ‘ : : ; : 
SN74HC645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-Dip 1.20 1.00 80 CD74HCT32M96 296-14555-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 48 367 
SN74HC646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.20 1.00 80 CD74HCT32M96 296-14555-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC646NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .. ip 1.20 1.00 .80 CD74HCT73E 296-9297-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K 
SN74HC652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC_ 1.50 1.20.90 Flip-Flop with Reset 80 6045 
SN74HC652NT 296-8355-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 188 1.50 1.13 CD74HCT73M 296-9298-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K 
SN74HC682DWR 296-8356-1-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 3.31 2.65 2.06 Flip-Flop with Reset, 80.6045 
SN74HC682DWR 296-8356-2-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 3748.00/2,000 CD74HCT74E 296-2132-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset..... 64 «48 ~—«36 
SN74HC682N 296-8357-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 3.31 2.65 2.06 CD74HCT74M 296-9299-5-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 5.80 464 3.92 Flip-Flop with Set and Reset 48 6 (27 
SN74HC684N 296-8359-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 6.00 480 405 CD74HCT74M96 296-14561-1-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC688DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 68 = 54 Flip-Flop with Set and Reset ABI 36) 227, 
SN74HC688N 296-8361-5-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 68 54 CD74HCT74M96 296-14561-2-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 68 5 Flip-Flop with Set and Reset 390.00/2,500 
SN74HC688PWR 296-8362-2-ND_| 8-Bit Identity Comparato 718.00/2,000 CD74HCT75E 296-2136-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch. 81 68 54 
SN74HC4020D 296-8320-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter. a Att CD74HCT86E 296-2133-5-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 72 54 
SN74HC4020N 296-8321-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter. 5400413 CD74HCT86M 296-8201-5-ND_| Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 64.48 36 
SN74HC4040D 296-8322-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. A 4i 31 CD74HCT86M96 296-8201-1-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate i ey as 
SN74HC4040DBR 296-8323-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 54 Att CD74HCT86Mg6 296-8201-2-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 305.00/2,500 
SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND_| 12-Bit Async. Binary Counter. 360.00/2,000 CD74HCT109E 296-2085-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset. 80 60 45 
SN74HC4040DR 296-14852-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 54 AL 31 CD74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig J-K Flip-Flop 
Sree |Eectseng” (cate ray On wn Sali a 
| -5- -Bit Async. Binary Counter. J | ; a 7a 7 
SN74HC4040PWR | 296-8325-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 47 38.29 eae casa Oval Reltiggerable Monostable uM 20 
SN74HC4040PWR 296-8325-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 264.00/2,000 cp74HeT123M 296-9250-5-ND_| Dual Retriggerable Monostable : : $ 
SN74HC4060D 296-8326-5-ND | 14-Stage Async. Binary Counter Multivibrator with Reset 48 36 27 
and Oscillato 56 4232 CD74HCT125E 296-2089-5-ND | Tri-State Quad Butte 2 54M 
sce [pessce2y0] cee sxe | Balers [scteers4o| a da eit * sali 
- ; 3 ; 7. 5 - por ri-State Quad Buffe 520.00/2,51 
SATO CANEODN peuacceacallb)| '4-Stage Asyne. Binary Counter AaeUDETD CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffer 53 40 30 
SITAHCAOGON GGRESSTGESNAI T4-Stace Aevnc, Bina Cauak satle CD74HCT126M 296-12830-5-ND | Tri-State Quad Buffe 48 36 27 
ah sr Gsciltar? mnaty Counter a 2 = CD74HCT126M96 296-14546-1-ND | Tri-State Quad Buffel 48.36.27 
ae f : : : CD74HCT126M96 296-14546-2-ND | Tri-State Quad Buffe 390.00/2,500 
SwraneaoseDsr — |296-8826-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch: 50 40 30 | CO7AHCTI92€ | 296-2090-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmit Trigge 3 40 30 
SN74HC4066DBR 296-8328-2-ND_| Quad Bilateral Analog Switch. 280.00/2,000 CD74HCT132M96 296-12831-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 483627 
SN74HCAOSBDR 596-14854-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch som CD74HCT132M96 296-12831-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 390.00/2,500 
SN74HC4066DR 296-14854-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 327.50/2,500 CD74HCT138E ge Oca ua °-® Line Decoder/Demux 
SN74HC4066N 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40.30 Inverting/Non-Inverting sis 
SN74HC4066PWR 296-8330-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. AT 3826 CD74HCT138M 296-12832-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066PWR 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 260.00/2,000 Inverting/Non-Inverting 64 48 36 
SN74HC4851DGVR | 296-19251-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 70 53 AO CD74HCT138M96 296-14547-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DGVR | 296-19251-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 468.00/2,000 Inverting/Non-Inverting 64 48 36 
SN74HC4851DR 296-15740-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 48 36 CD74HCT138M96 296-14547-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DR 296-15740-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 520.00/2,500 Inverting/Non-Inverting 520.00/2,500 
SN74HC4851N 296-15741-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 4836 CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demux. 2 SA 
SN74HC4851PWR 296-16983-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 48 36 CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encode! 60 45 34 
SN74HC4851 PWR 296-16983-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 426.00/2,000 CD74HCT151M 296-9254-5-ND | 8-Input Multiplexer...... AB 36) 27 
SN74HC4851QDRQ1_—_‘| 296-17266-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu a) 57 48 CD74HCT153E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer . 48 PoOmeor 
SN74HC4851QDRQ1 | 296-17266-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 610.00/2,500 CD74HCT153M 296-9255-5-ND_| Dual 4-Input Multiplexer. 48 36.27 
SN74HC48510PWRQ1 |296-19551-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .. 75 57 43 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel” DIGITAL LOGIC (Continued) 


INSTRUMENTS 
Te: Digi-Key Price Each Ul Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 0 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 72 54 At CD74HCT574QPWREP |296-22107-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop -20-TSSOP 1482.00/2,000 
CD74HCT157M96 296-23209-1-ND | Quad 2-Input Multiplexe 6-SOIC 6.644886 CD74HCT597E 296-2130-5-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage........16-Dip 96 79 58 
CD74HCT157M96 296-23209-2-ND | Quad 2-Input Multiplexe 6-SOIC 520.00/2,500 CD74HCT597M96 296-12844-1-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage......16-SOIC 1.05 88 70 
CD74HCT161E 296-2096-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset..... 16-Dip 53 4030 CD74HCT597M96 296-12844-2-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage ...... 16-SOIC 1137.50/2,500 
CD74HCT161M 296-9256-5-ND_| Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset..16-SOIC_ 48.36.27 CD74HCT646M96 296-9293-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 24-SOIC 2.00 1.60 1.20 
CD74HCT163E 296-12833-5-ND | Presettable Sync. Counter. 16-Dip 534030 CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 24-SOIC 2080.00/2,000 
CD74HCT164E 296-2097-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Regist 14-Dip 53 40.30 CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-by-4 Register File....... 16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
CD74HCT164M 296-9257-5-ND | 8-Bit Serial-In/Paralle!-Out Shift Register... 14-SOIC 48 36, 27 CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparato! 20-Dip 88 66 50 
CD74HCT164M96 296-14549-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 49.39.30 CD74HCT688M 296-9295-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparato 20-SOIC 80 60 .45 
CD74HCT164M96 296-14549-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 327.50/2,500 CD74HCT4020M 296-9273-5-ND |14-Stage Binary Counter... 16-S0lc 48 36 27 
CD74HCT165E 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register......16-Dip 53 40 = 30 CD74HCT4024M 296-9274-5-ND |7-Stage Binary Ripple Counter. on 1420 32 
CD74HCT165M 296-9258-5-ND Poi Rede Parallel-In/Serial-Out 1e-soic [ee CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter... 70 53 40 
CD74HCTI65M96 | 296-14551-1-ND | 8-Bit Parallel-in Serial-Out Shift Register..16-SOIC 48 36 27 GD7AHCT4O40M96 [EP eg oo paney) 12-Stage Binary Counter. Ye ee 
CD74HCT165M96 296-14551-2-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 16-SOIC 390.00/2,500 GD7AHCTA040M96— [ERCplaoobaeatuy) 12-Stage Binary Counter NLS 
CD74HCTI66E 796-2099-5-ND ea Palka sereEOIR Sait Reacts ei 53 40 30 ED ZANE LADEN ebeeZessehID Phase-Lacked-Loop with VCO SOE 
plas ‘ ee ete : : ‘ CD74HCT4046AM96 | 296-14559-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 45 34 
CD74HCT166M 296-9259-5-ND aN Ree Parallel-In/Serial-Out Pa ioe re CD74HCT4046AM96 | 296-14559-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 487.50/2,500 
CD74HCT174E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 53 40 30 oa nee ae een aa fae ara a oe a 
CD74HCT174M 296-9260-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 48 36.27 anne! Ana’og Mux emux : : a 
: : CD74HCT4051M96 _| 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 50.40.30 
CD74HCT174M96 296-12836-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset a8 3687 
CD74HCT174M96 296-12836-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop wi CD74HCT4051M96 | 296-14560-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 337.50/2,500 
ype Flip-Flop with Reset 390.00/2,500 
CD74HCT175E 296-2101-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset. TO RMESO CD74HCT40510M96Q1 | 296-17264-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 59 848 36 
CD74HCT175M96 296-12837-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset. 48 «36~=CO« CD74HCT40510M96Q1 | 296-17264-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 397.50/2,500 
CD74HCT175M96___| 296-12837-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset. 390.00/2,500 GD74HCTA052E Eye hig) Dual 4-Channal Analog Mux/Demux 3 4B Se 
CD74HCTIOIM 296-9261-5-ND | Presettable Synchronous 4-Bit Binary CD74HCT4052M96 296-9277-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 262. 39 30 
Up/Down Counter... 2 54 CD74HCT4052M96 | 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 422.50/2,500 
CD74HCT221M96 296-9263-1-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset . dP Ss CD74HCT4053E 296-2121-5-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 55 44 33 
CD74HCT221M96 296-9263-2-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset . 585.00/2,500 CD74HCT4053M 296-9278-5-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 50 40 30 
CD74HCT238M96 296-17124-5-ND | HS CMOS 3-to-8 Line Decoder/Demux CO AC HOSE POG S279 ENG ire 5 Ghana Analog Minden “161860 50 Rae ey 
Inverter/Noninverting 60 45 34 i e- tiple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16- I if 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver. 20-Dip 96 72 54 CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator .... 16-SOIC 68 sil 39 
CD74HCT240M 296-9264-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Drive '0-SOIC 76 57 (AB CD74HCT4066M96 296-9281-1-ND | Quad Bilateral Switch 50 AL 28 
CD74HCT241M96 296-12838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45 34 CD74HCT4066M96 | 296-9281-2-ND | Quad Bilateral Switc 327.50/2,500 
CD74HCT241M96 296-12838-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 400.00/2,000 CD74HCT4066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switc! 68 51 39 
CD74HCT243E 296-2145-5-ND | Tri-State HS CMOS Logic Quad CD74HCT4067M 296-23078-ND | High Speed CMOS Logic 16-Ch. Analog 
Bus Transceiver 96 80.64 Mux/Demux. is 80 60 45 
CD74HCT244E 296-2104-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 96 72. (54 CD74HCT4094E 296-2123-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
CD74HCT244M 296-12839-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 7 57 43 Bus Register 68 51 39 
CD74HCT244M96 296-14552-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 76 57 43 CD74HCT4094M 296-14291-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
CD74HCT244M96 296-14552-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 506.00/2,000 Bus Register... 68 4ST 39 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 296) ef2) 54 CD74HCT4316E 296-2124-5-ND | Quad Analog Switch. i Gy 
CD74HCT245M 296-12840-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 76 57 43 CD74HCT4351E 296-2158-5-ND |HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 76 ip LS) 
toe eioaenae een ite er Bus Jranscet 16 creme CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Drivel 7% 57 43 
-14553-2-+ ; 00/2, CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/D 
SN74HCT245NSR | 296-15849-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 34 Tend Gee ans “ie aaa 
SN74HCT245NSR 296-15849-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 CD74HCT4520E 296-9284-5-ND_| Dual Binary Up-Counte & © op 
CD74HCT251E 296-2106-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer. 66 5088 oa 7 = 
coraicasse |ase-07-9ND | Sut us np ai ) (ee aoe ae 
CO74HCT253M 206-9266-5-ND) | Tri-State Dual 4-Input Muttiplexer.. 0 CD74HCT4538M 296-9286-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator 72 54 A 
CD74HCT257E 296-2108-5-ND | Tri-St. Quad 2-Input Mux, Non-Invert Out 96 2a od * eB F ‘i eB i 
CD74HGTORRE 296-2146-5-ND | TriState Inverting High Speed CMOS Logic CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND | PLL with VCO and Lock Detector 185 148 1.11 
(Quad 2-Input Multiplexer. 52 39 20 CD74HCT40103M 296-9272-5-ND_| 8-Stage Sync. Down Counter. 16-SOIC 816854 
CD74HCT259E 206-2109-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. tj of 25 sro aha Proc liegt Bits x 16 Words FIFO Register. eee 
CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 96 72 5A P ; : : 
Pees : nae SN74HCTOODR 296-14860-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 30 82 
CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 76 57 43 SN74HCTOODR 296-14860-2-ND | Quad 2-1 NAND G: 255 00/2,500 
CD74HCT273M96 296-14554-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. io Sf 8 7. -14860-2-ND | Quad 2-Input ate 55.00/2,5 
CD74HCT273M96 296-14554-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset............. 506.00/2,000 Se ae au a one aes a oe = 
CD74HCT280E 296-2147-5-ND | High Speed CMOS Logic 9-Bit 6978-1" uad 2-Inpu ate 14 : : : 
Cdld/Even Parity Gensrator/Checker .. ww ee SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate “14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 72) 154 Al SN74HCT02D 296-8379-5-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate a ge 
CD74HCT356E 296-2148-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic SN74HCTO2DR 296-14861-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 39 geo ee 
8-Input Multiplexer/Register. 132 110 .88 SN74HCTO2DR 296-14861-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 255.00/2,500 
CD74HCT365E 296-2149-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic SN74HCTO2N 296-8380-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 
Hex Buffer/Line Driver, Non-Invert a 64 AB 36 SN74HCT04D 296-1205-5-ND | Hex Inverter... 39 we 22 
CD74HCT365M96 296-15733-1-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex oe eae ait 39 . ie a 
Buffer/Line Driver, Non-Invert.... 48 3728 7. -1205-2-| lex Inverter .. '55.00/2,51 
CD74HCT365M96 296-15733-2-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex SN74HCTO4IDREP _| 296-22303-1-ND | Hex Inverter. 64 48 
Buffer/Line Driver, Non-Invert . 392.50/2,500 SN74HCTO4IDREP 296-22303-2-ND | Hex Inverter. 520.00/2,500 
CD74HCT367E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driv 64 ABC SN74HCTOAN 296-1605-5-ND | Hex Inverter. 14-Dip A738 26 
CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-State Inverting Hex Buffer/Line Driver. 64 48 36 SN74HCTO4PWR 296-8382-1-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 89.3222 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND_| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 96 72 5A SN74HCTO4PWR 296-8382-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 16 57 43 SN74HCTO8D 296-8383-5-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-SOIC 39 32 .22 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 513929 SN74HCTO8DBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP46——«7S««G 
CD74HCT374M96 296-9269-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 16 Sf 48 SN74HCTO8DBR 296-8384-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74HCTO8DR 296-14862-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 39 32 © .22 
CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 76 57 AB SN74HCTO8DR 296-14862-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
Sooo Pree a Decace Aipnle aunts 32 ag 30 SN74HCTO8N 296-1606-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 478826 
PASE ual S-otage binary Lounte is 2 Z SN74HCTO8PWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate “14-TSSOP.39—S—«i«st«iD 
ea 206 227 ND Dekasees Fee caine Be ge a SN74HCTO8PWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TSSOP 216.00/2,000 
-14556-1- ; : : : SN74HCT14D 296-8391-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Invert 14-SOIC | g9l 8228 
CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Countel 335.00/2,500 -8392-1- Fe SeRInETHieceelitverta : 
: 4 ; 7 : SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 46 rol 26! 
CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Driver...20-Dip 96 2 od SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Invertel 44-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT541E 296-2127-5-ND_| Tri-State Octal Buffer Line Driver 96 72 54 — ae 
: : SN74HCT14DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TVSOP 50.418 
CD74HCTS41M 296-9288-5-ND TriState Nor invening Octal dee a SN74HCT14DGVR 296-8393-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. “14-TVSOP 278.00/2,000 
Ca74eTS4 Moe PACOSCPPNOM Tri-State Nan-inverting Gta : : ; SN74HCT14DR 296-14864-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-S0IC 393222 
Baier linaibiiver Ing Octa mR ue SN74HCT14DR 296-14864-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte! 14-SOIC 255.00/2,500 
; ae ‘ : : SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 14-Dip AT 38.26 
CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal 
Diner lina DiVer nto 506.00/2,000 SN74HCTI4PWR _|296-8395-1-ND_ [Hex Schmitt-Trigger Inverte “14-TSS0P 3932 ~~—«D 
CD74HCTSOIM 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Late 6 45 34 coe FE eA (PRO ERaRLT anuiais aT SSOF ae ae 
CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop. 135 113 90 vad :<-Inpu ale. : : : 
hae ? SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 46 = .37_—— «26 
CD74HCT573E 296-2128-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 96 72 54 
CD74HCT573DBR 296-17125-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 7 57 43 SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND_| Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT573DBR 296-17125-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 506.00/2,000 ST UoReee Seren ola Se Gat ook 39 cae ge 
CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . c/COTIEAS FS ac wad 2-inpu al et pat 
CD74HCT573M96 296-9291-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 506.00/2,000 SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-Dip 473826 
CD74HCT574E 296-2129-5-ND J Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 72 54 SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND | Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 39 rodeo 
CD74HCT574M96 296-9292-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ie Gi 8) SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND_| Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT574M96 296-9292-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74HCT/4D 296-1211-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset Biucon a2 
CD74HCT574PWR 296-17126-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 7% 57 AB SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset 39 82 
CD74HCT574PWR 296-17126-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74HCT74DR 296-1211-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear and Preset 255.00/2,500 
CD74HCT574QM96EP | 296-22106-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 143 114 86 SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop... 14-Dip 50 A128 
CD74HCT574QM96EP | 296-22106-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 1482.00/2,000 SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset....14-TSSOP 463726 
CD74HCT574QPWREP | 296-22107-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 143114 86 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 905 


EXAS Digi@Reel : DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
Lele Digi-Key Price Each fal: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Prese 252.00/2,000 SN74HCT574PWR 296-8421-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-TSSOP. 5189 
SN74HCT125D 296-1206-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 14-SOIGC 43352 SN74HCT574PWR 296-8421-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 338.00/2,000 
SN74HCT125DR 296-1206-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SOIC AB 35 (24 SN74HCT623DW 296-8422-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 5.27 4.22 3.28 
SN74HCT125DR 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 280.00/2,500 SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 1.20 1.00 80 
SN74HCT125N 296-8386-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 50 40 ~©.30 SN74HCT645N 296-8424-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivet 1.20 1.00 .80 
SN74HCT138D 296-8387-5-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 42 34.25 SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ... 1.26 1.05 .84 
SN74HCT138DR 296-14863-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 42 34.025 SN74HCT646NT 296-8426-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Register Sh isi alky  £ 
SWacriOR [86-1486 28D Le ema oo Dem | Ebetereeicoeceiemered 
S auerisee FEM so nee cencrautinlexer oo 40 SY 1 sn7aHCres20WR | 296-1624-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver/Reoister ~ 1560.00/2,000 
SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer A5 36) 20. SN74HCTESONT 296-8427-5-ND_ | Tri-State Octal Bus T iver/Reaist 450 1.20 90 
SN74HCT138PWR 296-8388-2-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer 252.00/2,000 HI SStaS SGTaT US Las CEIVET/NOISIET, : : : 
SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu: 45 3607 HCU Family 
SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux... 50 40 30 CD74HCU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffe 48 3627 
SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. A536 27 SN74HCU04D 296-9819-5-ND_| Hex Inverter. 39 3222 
SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu 252.00/2,000 SN74HCU04DR 296-14872-1-ND | Hex Inverter . 39 322 
SN74HCT157D 296-8396-5-ND |Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux........16-SOI0. 45 36 27 SN74HCUO4DR Boge Ie a aNO} Hex Inverter. 265.00/2,500 
SN74HCT157N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux. ip 56 42 32 SN7AHGUOAN Boba B20, 5NDIB| Hex Inverter. Alea) 
-8308-5- " ine Dri SN74HCUO4PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter. TSSOP 3982 
SN74HCT240DW 296-8398-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 25) A433 SN74HCUO4PWR 296-9821-2-ND_ | Hex Invert 44-T880P 216.00/2,000 
SN74HCT240DWR 296-14865-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 55 A433 eases eae ag es 
SN74HCT240DWR _|296-14865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 308.00/2,000 HSTL Family 
SN74HCT240N 296-8399-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 4282 SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-1-ND ] 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT240NSR 296-12899-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 60 45 34 Address Latch ... 450 360 2.80 
SN74HCT240NSR 296-12899-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT240PWR ‘| 296-13631-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 55 A433 Address Latch -48-TSSOP 5100.00/2,000 
SN74HCT240PWR __|296-13631-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 308.00/2,000 SN7AHSTLIG919DGGR [eC aii JalaNby 9-to-18 Bit HST lemory Address 
5 7 7 Latch with Input Pullup Resistors......... 48-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 60 A534 SN74HSTL1GO19DGGR | 296-13219-2-ND |9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL M hdd 
SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 ae) 0-To br Ae pomioly ocrsss 
a rt HF ‘i ‘ Latch with Input Pullup Resistors......... 48-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 50 40 .30 SN74HSTL1628220GGR |296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memo 
SN74HCT244DWR 296-1207-1-ND_|Tri-State Octal Buffer/Line Drive 50 40 30 ‘Aadiecs baton "y man Gem B20 
SN74HCT244DWR 296-1207-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver.. 278.00/2,000 SN74HSTLig28220GGR |296-9822-2-ND | 14-10-28 Bit HSTLctos 
SN74HCT244N 296-1610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 55 44-83 Address Latch ... 10000.00/2,000 
SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 LS Family 
SN74HCT244NSR 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 m 
SN74HCT244PWR ‘| 296-8402-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 50 40 30 SN74LSOODR 296-14873-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-S0IG 56 A232 
SN74HCT244PWR _|296-8402-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver... 278.00/2,000 SN74LS00DR peepee eae Quad 2-Input Positive NAND Gat Mag ‘Satesey 
; 7 ; SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-Dip 56 42. 3 
SN74HCT244QPWREP |296-22304-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 135 113 90 Sree He : 
: aed SN74LSOONSR 296-3616-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat .14-SOP 372.00/2,000 
SN74HCT244QPWREP |296-22304-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 1198.00/2,000 append 7 ri : 
: ; SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-SOP 56428 
SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 34 — 
CARE AG “f ; SN74LSOOPSR 296-13220-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-SOP 372.00/2,000 
SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 SN74LS02DR 996-14874-1-ND | Quad 2-| Positive NOR G 14-SOIC 6 42 3 
SN74HCT245DW 296-1208-5-ND_|Tri-State Octal Bus Transceiv ap a orgie Cuad 2-Input Positive _ . cog eae 
d : SN74LS02DR 296-14874-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 53 42 32 SN74LS02N 296-1627-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. 14-Dip Ga VD et 
eo ae ahi Sea Med act Bus Transeel 26 rea SN74LS02NSR 296-3618-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat .14-SOP 372.00/2,000 
- -o" ri-otate Octal Bus Transcelv E “ x = 5 -| W ii -Di 
SN74HCT245PWR — |296-8404-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 53 4232 Sete Fece oegen ag) Cuad 2-Input NAND Gate with OG Cutput....14-Dip le ea 
SN74HCT245PWR 296-8404-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 294.00/2,000 SN74LS04DR 96-14875-1-ND | Hex Inverter. 44-S0Ic 56 42 32 
SN74HCT257DR 296-14866-1-ND |Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 55.4438 SN74LS04DR 296-14875-2-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74HCT257DR 296-14866-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 372.50/2,500 SN74LSO4N 296-1629-5-ND_| Hex Inverter. i 56 4232 
SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.. 56 42 32 SN74LS05D 296-1630-5-ND | Hex Inverter with OC Output 56 42 ~~ «32 
SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 A282 SN74LSO5DBR 296-3622-1-ND | Hex Inverter with OC Output 6. oe 
SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 SN74LSO5DBR 296-3622-2-ND | Hex Inverter with OC Output 372.00/2,000 
SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea AT 3829 SN74LSO5N 296-1631-5-ND_ | Hex Inverter with OC Output 56 0 4232 
SN74HCT273DWR 296-14867-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 20-SOIC = 47——i«i—é«i«iD SN74LSO5DR 296-1630-1-ND_| Hex Inverter with OC Output 56.42 32 
SN74HCT273DWR 296-14867-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 20-SOIC 264.00/2,000 SN74LS05DR 296-1630-2-ND | Hex Inverter with OC Output 455.00/2,500 
SN74HCT273N 296-1613-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea i p50) 4de 38) SN74LSO6DBR 296-3624-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver wi 
SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clea AA 88 High-Voltage Output. 90  .75 60 
SN74HCT273PWR _|296-8409-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 246.00/2,000 SN74LSO6DBR 296-3624-2-ND Hes Hnyerar Butler Diver wih oc maven 
SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 55) A438 igh-Voltage Output... 798.00/2, 
SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 55 44 33 SN74LSO6DR 296-14876-1-ND Mote Ga oc Adee ee 
SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 308.00/2,000 i aus : e 
SN74HCT373N 296-1616-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 53 40 30 SN74LSO6DR 296-14876-2-ND STEARNS eaameaed 
SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 66 POUMCoe: 7 Ry A Sifaniaas 
SN74HCT373NSR ‘| 296-8413-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 438.00/2,000 SNTALSOGN RENE SAD nae volge Onigtt cee oc ay ER OH 
SN74HCT373PWR 296-8414-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 295) 44 33 = - : = = 
rf iol if _ SN74LS07D 296-3626-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Outpu 90 L7TSIEED) 
SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 308.00/2,000 ‘ 7 
SN74HCT374DBR __|296-8415-1-ND_| Tri-State Octal Transparent D-Type F/F 6045 34 SN7ALSO7DBR ooo ig Og) Hex Butfon/Driver with HV Qutpu eee OU 
! p yp : : : SN74LS07DBR 296-3627-2-ND_ | Hex Buffer/Driver with HV Outpu' 798.00/2,000 
SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND Tri-State Octal Transparent D-Type F/F 400.00/2,000 SN74LS07DR 296-14877-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Outpu’ 99 83 66 
SN74HCT374DW 296-1209-5-ND TH Site Octal Edge-Triggered D-Type SNeeeeiese SN74LS07DR 296-14877-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Outpu' 1072.50/2,500 
ip-Flop ... : : , SN74LSO7N 296-14878-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Out 90 «7560 
SN74HCT374DWR —_|296-1209-1-ND_| Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type Sn74csoaD Been eae Stall Oued PIRDULAND Gate ae a 2 
Flip-Flop ... 5847 35 SN74LS08DR 296-14879-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 42 32 
SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LSO8DR 296-14879-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 455.00/2,500 
Flip-Flop .... 324.00/2,000 SN74LSO8N 296-1633-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate be ae 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LSO9DR 296-14880-1-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output 56 A232 
Flip-Flop .... 53 40.30 SN74LSO9DR 296-14880-2-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output .... 455.00/2,500 
SN74HCT374PWR 296-23259-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LSO9N 296-3631-5-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output 56 42 32 
Flip-Flop .... A836 27 SN74LS10N 296-1634-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate........ 68 51 39 
SN74HCT374PWR 296-23259-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS11N 296-3638-5-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 68 Roi 39 
Flip-Flop .... 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 48 23607 
SN74HCT374PWT 296-23260-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS14DR 296-1212-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 48 3627 
Flip-Flop .... 20-TSSOP 90 75 60 SN74LS14DR 296-1212-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 390.00/2,501 
SN74HCT374PWT 296-23260-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS14N 296-1643-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 56 4232 
Flip-Flop .... 412.50/250 SN74LS20N 296-3670-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gate. 96.72 54 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable... 52. 39 ~=«30 SN74LS21N 296-3672-5-ND_| Dual 4-Input AND Gate 52 3930 
-8417-5+ BTID Suis ies with Glog El SN74LS27N 296-14890-5-ND | Triple 3-Input NOR Gat 81.68 54 
SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable. 56 42 32 
SN74HCTS40DW 296-8418-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 50 640 30 SN74LS30N 296-3693-5-ND_| 8-Input NAND Gate .. 48 3627 
Oy eee ‘i cine SN74LS32DR 296-14891-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 52 39 30 
SN74HCT540DWR 296-14869-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 50 40.30 SN74LS32DR 296-14891-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 422.50/2,500 
SN74HCT540DWR __|296-14869-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 278.00/2,000 Mathes PUB Sales ee 
- a ; SN74LS32N 296-1658-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 52 39 ~—30 
SN74HCT540N 296-8419-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 56 42 32 ei N 
Butte SN74LS33DR 296-14892-1-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpui 126 105 84 
SN74HCT541DW 296-1618-5-ND_ | Octal Buffer/Line Drivel 0-Solc 49 39 30 SN74/833DR 996-14892-2-ND | Quad 2-Inout NOR Buff 
. en - i ‘ pu uffer w/OC Output 1365.00/2,500 
SN74HCT541DWR 296-14870-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 20-SOIC = 5040S 30 AGG. ‘ 
meen SN74LS33N 296-3699-5-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output... 126 105 84 
SN74HCT541DWR 296-14870-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 20-SOIC 278.00/2,000 SN74LS38N 296-1664-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 88 «6650 
SN74HCTS41N 296=1619;5:NDS | Octal Butfer/Line Drive 20-Dip [ERA CHES aes SN74LS47N 296-3712-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 7441.20.96 
SN74HCT573DBR 296-8420-1-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 60 45 34 SN74LS47NSR 296-13223-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver .. 144 120 96 
SN74HCT573DBR 296-8420-2-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 400.00/2,000 SN74LS47NSR 296-13223-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver .. 1276.00/2,000 
SN74HCT573DW 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SOIC 58 4735) SN74LS74ADR 296-14899-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop . 52 omens 
SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 58 AT 235) SN74LS74ADR 296-14899-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop . 422.50/2,500 
SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 20-SOIC 324.00/2,000 SN74LS74AN 296-1668-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop - 52. 239 30 
SN74HCT573N 296-1621-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.....20-Dip 95 A232 SN74LS85N 296-14900-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparato! 1.05 88 = 70 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 523980 SN74LS86ADR 296-14901-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 52 39 30 
SN74HCT574DWR 296-14871-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 523980 SN74LS86ADR 296-14901-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 422.50/2,500 
SN74HCT574DWR 296-14871-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 346.00/2,000 SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 52 3980 
SN74HCT574N 296-1623-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-FlOp ..--.csceeeee 20-Dip 57438 (Continued) 
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EXAS iT iD ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Te Digi-Key Price Each mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LS92D 296-3747-5-ND_ | Divide-by-Twelve Counte 14-S0IC 1.65 1.32 99 SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate........... 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LS92NSR 296-13225-1-ND | Divide-by-Twelve Counte 14-SOP 1.65 132 .99 SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 4-0FN 50.38.29 
SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counte 4-SOP 1716.00/2,000 SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 4-QFN 166.00/1,000 
SN74LS93N 296-3750-5-ND | 4-Bit Binary Counter.......... 14-Dip 1.65 1.32 99 SN74LV02AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIG 60 «4584 
owen ae ual Negetive-Edge- Triggered, Fil 16-Dip e 51 ee SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate... 14-SSOP_ 604584 
7 "3639-5 etriggerable Monostable Multivibrator ip Bb SN74LVO2ADBR 296-3754-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS122NSR 296-13221-1-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator 6 ee oy one, bes ‘ ha 
: be SN74LVO2ADGVR 296-16706-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP 6045384 
SN74LS122NSR 296-13221-2-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator. 798.00/2,000 SN74LVO2ADGVR 296-16706-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS123D 296-1635-5-ND_ | Dual Monostable Multivibrato! 72 54 AI SN74LVOZAPWR 296-14902-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate “WATSS0P 60. 45. 34 
SN74LS123DR 296-14881-1-ND | Dual Monostable Multivibrato! Pe es P . : é : : 
a SN74LVO2APWR 296-14902-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS123DR 296-14881-2-ND | Dual Monostable Multivibrator 585.00/2,500 SN74LVO2ARGYR 96-13928-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 7-OFN 50 38.29 
SN74LS123N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrato 2 sf A é Hat eps ate : : : 
eore i SN74LVO2ARGYR 296-13928-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 4-QFN 166.00/1,000 
SN74LS125AD 296-1637-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffe! 2m 54 Al 
SN74LS125ADR 296-1637-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffe 72 54 A SN74LVO4AD 296-1672-5-ND_| Hex Inverter. 14-S0IC 433524 
SN74LS125ADR 296-1637-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffe 585.00/2,500 SN74LVO4ADBR 296-3755-1-ND | Hex Inverter . 14-SSOP 46 8726 
SN74CST25AN 996-1638-5-ND | Tri-State Ouad Bus Butfe 7.54 AN SN74LVO4ADBR 296-3755-2-ND_|Hex Inverter. 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS126ADR 296-14882-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffe 2 54 A SN74LVO4ADGVR 296-3756-1-ND | Hex Inverter. -14-TVSOP 504128 
SN74LS126ADR 296-14882-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffe 585.00/2,500 SN74LVO4ADGVR 296-3756-2-ND | Hex Inverter. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS126AN 296-3643-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffel 72 54 A SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND | Hex Inverter. 14-TSSOP 9.468726 
SN74LS132N 296-3645-5-ND_| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 75) hee SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LS136N 296-3647-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 90 75 60 SN74LVO4ARGYR 296-13929-1-ND | Hex Inverter. 14-QFN 50.38.29 
SN74L$138DR 296-14883-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 2 54 A SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND | Hex Inverter. 14-OFN 166.00/1,000 
SN74LS138DR 296-14883-2-ND |3-8 Line Decoder/Demux 585.00/2,50 SN74LVO4ATPWREP — | 296-22305-1-ND | Hex Inverter . 14-TSSOP 84.638 
SN74LS138N 296-1639-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 1254) Ai SN74LVO4ATPWREP | 296-22305-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 558.00/2,000 
SN74LS139AN 296-1640-5-ND_| Dual 2-4 Line Decoder... 54M SN74LVOSADGVR 296-14313-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-TVSOP 6045384 
our SeN Poor SAL ND Pore inetd 16-0) A an a SN74LVOSADGVR 296-14313-2-ND | Hex Inverter with OD Output .14-TVSOP 400.00/2,000 
| -5- }-3 Line Priority Encoder... -Dip e i a 7 ea 7 i 
Sirasten_ [Bare On Semana 1 SD Saeed 
SN74L8157DR 206-14864-1-ND || Quad 2-1 Data Selector/Mux iy al ae SN74LVO5APWR 296-3759-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-TSSOP 60.4534 
SN74LS157DR BofalMBEsazsND)| Quad 2-1 Data Selector/Mu ES ZOU 2500 SN74LVOSAPWR 296-3759-2-ND | Hex Inverter with OD Output “44-TSSOP -—-_-400.00/2,000 
SN74LST57N 296-1645-5-ND [Quad 2-1 Data Selector/Mu i 68 51 39 ie hai were pee 
‘ ; i SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out.....14-SSOP 60 45.34 
SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-Dip 16 57 43 ; 7 
SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 506.00/2,000 SN74LVOGADBR 296-3760-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out.....14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS163AN 296-3661-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 76 ye 8 SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out... 14-TVSOP 60 45 34 
SN74LS164N 296-1647-5-ND_ | 8-Bit Shift Register ... 68 51 39 Sie pale Be ater Babes a Peepers - ah 
SN74LSTO5AN 296-14885-5-ND | Parallel Load 8-Bit Shift Regist 68 St 39 a7 e2-1- lex Inverter Buffer/Driver wi Ut ve ‘ : : : 
SNT4LS17EN 996-1648-5.ND | Quad D-Type Flip-Flop... a a 7a SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND_|Hex Inverter Buffer/Driver with OD Ou 487.50/2,500 
SN74LS191N 296-14886-5-ND | Sync. Up/Down Counter with SN74LVO6APWR 296-3763-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out... 14-TSSOP 60 45 34 
Down/Up Mode Control 81 68 54 SN74LVO6APWR 296-3763-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out... 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS193N 296-1649-5-ND_| 4-Bit Up/Down Counter. 8168 54 SN74LVO7AD 296-3764-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIG 60 «4584 
SN74LS22N 296-3674-5-ND [Dual Mono Multivibrator 93. «78 «62 SN74LVO7ADR 296-3764-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-S0I0 604534 
SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Octal Buffer/Line Drive 84 «6348 SN74LVO7ADR 296-3764-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS240DWR 296-1650-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 84° = 63 AB SN74LVO7ADBR 296-3765-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 6045384 
SN74LS240DWR 296-1650-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 558.00/2,000 SN74LV07ADBR 296-3765-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS240N 296-1651-5-ND_| Octal Buffer/Line Drive! 8463 SN74LVO7ADGVR 296-3766-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .14-TVSOP 60.4534 
SN74LS241N 296-14887-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 84 6348 SN74LVO7ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS244DW 296-1213-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 88 66 50 SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND_|Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TSSOP_ 604534 
SN74LS244DWR 296-1213-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Line Drive 88 86 0 SN74LVO7APWR 296-3767-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out “14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS244DWR 296-1213-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 586.00/2,000 SN74LVOBAD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 1400, 46 37 26 
SN74LS244N 296-1653-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 88 66 50 SN74LVO8ADBR 96-3768-1-ND | Quad Sst AND Gate. 44-SSOP ‘464 37—~=t«C« 
SN74LS245DW 296-1214-5-ND | Octal Bus Transceiver 88 66 50 SN74LVO8ADBR 296-3768-2-ND | Quad 2-input AND Gate 14-SSOP —-252.00/2,000 
SN74LS245DWR eobg 2 A ASND IS Octal Bus Transceiver £36 ame OC ao) SN74LVO8ADGVR __|296-3769-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-TVSOP 50.41.28 
SN74LS245DWR 296-1214-2-ND | Octal Bus Transceiver 586.00/2,00 Dp Z: z : : : 
SN74LS245N 296-1655-5-ND | Octal Bus Transceiver 88. «466. «50 SN74LVO8ADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS247D 296-3678-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-SOIC 1.44 120 96 plo aerate Se EAD ee Daa AND eae lqleees peer cyenicy 
Seat peor NDE patos Seament Decoder var ep oa neg He SN74LVO8APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate... 44-TSSOP 43.3524 
SN74LS257BN 296-1656-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 16-Dip 88 66 50 SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate .. -14-TSSOP 238.00/2,000 
SN74LS259BN 296-14889-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 84 .70 56 SN74LVO8ARGYR 296-13930-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-0FN 50 38 29 
SN74LS266N 296-3681-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with SN74LVO8ARGYR 296-13930-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-OFN 166.00/1,000 
OC Output. 84.7056 SN74LVO8ATPWREP — | 296-22306-1-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 14-TSSOP 88-6650 
SN74LS273DWR 296-3682-1-ND | Octal D-Type Flip 84 ~—63StC«C«B SN74LVO8ATPWREP — | 296-22306-2-ND | Quad 2-Input AND Gate ... .14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LS273DWR 296-3682-2-ND 558.00/2,000 SN74LV10AD 296-3771-5-ND [Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 46 3726 
Soa poe 6o7 ep te es 8 SN74LV10ADR 296-3771-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14S0IC 46 «3726 
-3684-5- : : : SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LS279ANSR 296-13222-1-ND | Quad S-R Latch .. 96 __.80_.64 SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 46 3726 
SN74LS279ANSR 296-13222-2-ND | Quad S-R Latch...... = 852.00/2,000 SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
Se eeeoaA peoee one aoe oadieven Party enerator/Checker . ne oy aA SN74LV10ADGVR 296-3773-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TVSOP 50.4128 
R -5-l ri-State Hex Bus Driver a a aH 5 a fF 
SN74LS368AN 296-3702-5-ND_ |6-Bit Buffer/Line Drive 87 7358 eGo Cee ieee Nave coe =a SOE Ce cay 
fe ra t S 1. riple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 46.37 26 
SN74LS373DW. 296-1659-5-ND_| Octal D-Type Latch 80.60 45 : 
SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LS373DWR 296-14893-1-ND | Octal D-Type Latch 80 60 aS SN74LV11ADBR 296-9825-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 44-SSOP 60 45 34 
SN74LS373BWR ZO0 GIES USssNb)) Octal D-Type Latch 532-00/2,000 SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP ____400.00/2,000 
SN74LS373N 296-1660-5-ND | Octal D-Type Latch 80 60 45 er = ae 
SN74LS374DW 296-1661-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 80 60 «45 SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND Triple 3-Input AND Gate... -14-TVSOP 60 45 34 
SN74LS374DWR 296-14894-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 Seal yitAD Sere aa eae eae = ease 
SN74LS374DWR 296-14894-2-ND | Octal D-Type Flip-Fl 532.00/2,000 eae Fiple 3-Inpu a i : ; : 
SN74ls374N 996-1662-5-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop, Pee oor SN74LV11ADR 296-9827-2-ND_| Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS377N 296-1663-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 11 93 74 SN74LV11APWR 296-9828-1-ND_ | Triple 3-Input AND Gate... -14-TSSOP 60 45 34 
SN74LS393N 296-1665-5-ND_| Dual 4-Bit Binary Counte 90 75 60 SN74LV11APWR 296-9828-2-ND | Triple 3-Input AND Gate... 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS399N 296-14895-5-ND | Quad 2-Input Mux with Storage. 1.40 142.84 SN74LV11ATPWREP | 296-22307-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-TSSOP 1.35 1.13 .90 
SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 175 140 1.05 SN74LV11ATPWREP — | 296-22307-2-ND | Triple 3-Input AND Gate... .14-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LS540N 296-3715-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 1.20 1.00 80 SN74LV14AD 296-1678-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIG 46 = 8726 
SN74L$541DWR 296-3716-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 90 75 60 SN74LV14ADR 296-1678-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-SOIC 46 8726 
SN74LS541DWR 296-3716-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 798.00/2,000 SN74LV14ADR 296-1678-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LS541N 296-1666-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 9075 60 SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 46 3726 
SN74LS590N 296-3718-5-ND_|8-Bit Binary Counter....... 6.62 5.30 4.47 SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-SSOP 252.00/2,000 
core || Hates eatin Se etbesist | Suravuancin | RGATECLAD [Sm ip toni MAOE $0 A 
-14896-2-ND | 8-1 “ 00/2, SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Invert .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS595N 296-15070-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch 660 5.28 4.46 ex Schmit ager Twerre M2, 
Sees : SN74LV14AMDREP | 296-22309-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 14S0IC 117 «98 ~—S78 
SN74LS640N 296-14897-5-ND | Octal Bus Transceiver... 128 end OZR ees 
: SN74LV14AMDREP | 296-22309-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74LS645-1NSR 296-13224-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2.38 1.90 1.43 wis it _T ri if 
! ! SN74LV14AMPWREP | 296-19442-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-TSSOP 1.26 1.05 84 
SN74LS645-1NSR 296-13224-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2470.00/2,000 - : 
oe AS : : SN74LV14AMPWREP | 296-19442-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertel .14-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74LS682N 296-14898-5-ND | 8-Bit Magnitude/Identity Comparator. 65) 1325299 SN74LV14APWR 996-3785-1-ND | Hex Schmitt-Tri invert 44-TSSOP 43 35 94 
SN74LS688N 296-1667-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 1.75 1.40 1.05 Sx SCnMite Tigger Inverts! : : : : 
LV Family SN74LV14APWR 296-3785-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-TSSOP 238,00/2,000 
SN74LVOOAD 296-1670-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 4927 SN74LV14ARGYR EHUD Hex Schmitt-Trigger Inverter . io 50 38 29 
e SN74LV14ARGYR 296-13935-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-QFN 166.00/1,000 
SN74LVOOADR 296-1670-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46.87 26 Hi 
Sas ‘ " SN74LV14ATPWREP — | 296-22310-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertel 14-TSSOP .88-— «6650 
SN74LVOOADR 296-1670-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 297.50/2,500 SNALVI4ATPWREP. (GORRDETOEONI Hex Schmitt-Trto cor Invert aaTse0b GES aMaGi 
SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 3726 SX SHIM: LOOSE NVELIGL s : pul 
SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-S0IC 806045 
SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 50 Al 28 SN74LV20ADR 296-3794-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate . 14-Soi¢ 8060S 
SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 278.00/2,000 SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. AB 387 SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate . 14-SSOP 80605 
SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV20ADBR 296-9838-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46. BT (Continued) 
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EXAS Digi@Reel : DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
ele Digi-Key Price Each mes Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74LV20ADGVR 296-3795-1-ND [Dual 4-Input NAND Gate 80. 60 45 SN74LV126ADR 296-14021-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 337.50/2,500 
SN74LV20ADGVR 296-3795-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 532.00/2,000 SN74LV126APWR ‘| 296-12992-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate “14-TSSOP 50403 
SN74LV20APWR 296-3796-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 80 60 45 SN74LV126APWR ‘| 296-12992-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate “14-TSSOP 280.00/2,000 
SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 532.00/2,000 SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate . 14-S0IC 50 40.30 
SN74LV21ADR 296-9839-1-ND_ | Dual 4-Input AND Gat 80 60 45 SN74LV132ADR 296-1675-1-ND_|Quad NAND Gate . 14-S0IC 50-4030 
SN74LV21ADR 296-9839-2-ND | Dual 4-Input AND Gat 650.00/2,500 SN74LV132ADR 296-1675-2-ND Quad NAND Gate . 14-SOIC 337.50/2,500 
SN74LV21ADBR 296-3798-1-ND | Dual 4-Input AND Gat 80 60 45 SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND Quad NAND Gate . 14-SSOP 50 AO 3 
SRR eee EH Ooi a ee | see, a i 
SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 80 60 45 3778-1 ; 14 ; ; : 
SN74LV21ADGVR 296.3799-2ND_| Dual ‘Input AND Gate. 532.00/2,000 Te aT aus _ Gale eer az SS 
a -1- wy hte. ual ate .. 14- . . a 
SO LYOTACWh —— BEEEEeRe ean ne gatmeut AnD at 80 oeopoge | SN74LVi32APWR — |296-3779-2-ND | Quad NAND Gate “14-TSSOP 280.00/2,000 
SN74LV21APWR 296-3800-2-ND | Dual 4-Input AND Gat 532.00/2,000 \ 
feat sain ae SN74LV138AD 296-1676-5-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIG 50 «40.30 
SN74LV27ADR 296-3813-1-ND_ | Triple 3-Input NOR Gate. 60 45 34 l 
reais eas SN74LV138ADGVR | 296-23261-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux “16-TVSOP 55 4433 
SN7ALVZTADR Pebgsol eegtiag 1 iple 3-Input NOR Gate. Cereus SN74LV13BADGVR _|296-23261-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TVSOP 308.00/2,000 
SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate. 60 45 34 d ; ir 
SN74LVO7ADBR 596-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 700.0072,000 SN74LV138ADR 296-1676-1-ND_ [3-0-6 Line Decoder/Demux 7esoic 50 40 30 
poayetan Des SN74LV138ADR 296-1676-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 337.50/2,500 
SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 60 45 34 ! 
} SN74LV138APWR | 296-3780-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux “16-TSSOP 5040 
SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 400.00/2,000 rage fee: ¥ 
a } SN74LV138APWR ‘| 296-3780-2-ND_| 3-to-8 Line Decoder/Demux -16-TSSOP 280.00/2,000 
74LV27APWR 296-3816-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 60 45 34 a eT , 
} SN74LV138ARGYR __|296-13933-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 6-OFN 66-5038 
SN74LV27APWR 296-3816-2-ND_| Triple 3-Input NOR Gate. 400.00/2,000 : 
a SN74LVIS8ARGYR | 296-13933-2-ND | 3-to-6 Line Decoder/Demux 6-OFN 219.00/1,000 
SN74LV82AD 296-1686-5:ND! | Quad 2-Input Positive OR Gat 46 37 26 SN74LV138ATDBR | 296-21032-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 64 48 | 36 
SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 46 37 26 SN74LV138ATDBR —_| 296-21032-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 426.00/2,000 
SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 252.00/2,000 SN74LV138ATDGVR — | 296-21033-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-TVSOP 64 48 36 
SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 50 4128 SN74LV138ATDGVR | 296-21033-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux .16-TVSOP 426.00/2,000 
SUMO AREE KD pu au rosie a aa aa ee SN74LV138ATDR 296-21034-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux. e-SOIc 64 48 36 
-19445-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Ga : i : SN74LV138ATDR 296-21034-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 520.00/2,500 
Scent aia pee pea ua Se ae a ae Pe ey SN74LV138ATNSR | 296-21035-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux .16-SOP 64 48 36 
-13232-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... J : 4 SN74LV138ATNSR | 296-21035-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux “16-SOP 426.00/2,000 
ert per arietia Ries amit lel oe ba a Bea, SN74LV138ATPWR | 296-21036-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 64.4836 
7 -3819-1- uad 2-Input Positive OR Gat ‘ 25 SN74LV138ATPWR | 296-21036-2-ND | 3-to-6 Line Decoder/Demux -16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV32APWR 296-3819-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 238.00/2,000 SN74LV138ATRGYR — | 296-21037-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 6-OFN 64 48 36 
SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 60 45 34 SN74LV138ATRGYR — | 296-21037-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 213.00/1,000 
SN74LV32ARGYR 296-13941-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 200.00/1,000 SN74LV139AD 296-1677-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 50 40 30 
SN74LV32ATPWREP | 296-22311-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 88 8666 50 SN74LV139ADBR 296-3781-1-ND [Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 50 40 30 
SN74LV32ATPWREP _| 296-22311-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 586.00/2,000 SN74LV139ADBR 296-3781-2-ND Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.. 280.00/2,000 
SN74LV74AD 296-1692-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV139APWR 296-3782-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.. i 50 40.30 
D-Type Flip-Flop... 50 40 30 SN74LV139APWR 296-3782-2-ND_ | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer .. -16-TSSOP 280.00/2,000 
SN74LV74ADBR 296-3844-1-ND_ | Dual Positive-Edge- SN74LV139ARGYR — | 296-13934-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-0FN 66 50 38 
D-Type Flip-Flop . 50 40 30 SN74LV139ARGYR __|296-13934-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-QFN 219.00/1,000 
SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV157ADBR 296-9830-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux SSOP 88 66 50 
D-Type Flip-Flop .. 280.00/2,000 SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SSOP 586.00/2,000 
“B42 itive Edge-Tri SN74LV157ADGVR | 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.........16-TVSOP 88 66 50 
SHALVAADGVR aeasiaMii yc caer raaeres 14IVSOP 55 AS SN74LVi57ADGVR | 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.........16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV74ADGVR 296-9842-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74LV157ADR 296-9832-1-ND_| Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 88 = 66 50 
alae wreor —swmcone | Sein emerae [latziimrea cecal etsae wwe 
SN74LV74AMPWREP | 296-19446-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 9833-1 3 16- ; / : 
D-Type Flip-lop. rae {4-TSSOP 140 142 84 SN74LV157APWR ‘| 296-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.......... 16-TSSOP 586.00/2,000 
SN7ALV74AMPWREP | 206-10446-0:ND | Dual Positive Edge-Tiiggated - : - SN74LV161ADBR 296-12342-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter.. 16-SSOP 88 66 50 
a ve; SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND |4-Bit Sync. Binary Counte 16-SSOP 586.00/2,000 
Suva TaA pee ETD Dil bectne cigs tancotes 14-TSS0P uas6-00/2,000) SN74LVI61ADGVR | 296-12343-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte “Te-TVSOP 88. +66. +50 
re f SN74LVI61ADGVR | 296-12343-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Countel “16-TVSOP 586.00/2,000 
caval aap aneemann ee 4-TSSOP (RESO Ri Oem SN74LV161ADR 296-13227-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SOIC 88 «= 6650 
ve-Edg} SN74LV161ADR 296-13227-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SOIC 715.00/2,500 
ise vena) EE ound Peat Eos ae 14-TSSOP 280.00/2,000 SN74LV161APWR | 296-12344-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter.. “Ye-TSSOP 88 6650 
Hava ve-Edge- SN74LVIGIAPWR | 296-12344-2-ND [4-Bit Sync. Binary Counter... ~16-TSSOP 586.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 5947 36 SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND |4-Bit Sync. Binary Counte 16-SSOP 88 66 50 
SN74LV74AQDRQ1 —_ | 296-20685-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV163ADBR 296-12345-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SSOP  _—_-586,00/2,000 
Siiravraa Rea se {agnseC Bile rie FA aes - SN74LV163ADGVR | 296-12346-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Countel 16-TVSOP 88 66 50 
-13953-1- i z : : : SN74LV163ADGVR __|296-12346-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter... _16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV74ARGYR 296-13953-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 200.00/1,000 SN74LV163ADR 296-11666-1-ND |4-Bit Sync. Binary Counter... T6-SOIC 88 66 50 
SN74LV86AD 296-1693-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 SN74LV163ADR 296-11666-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 16-SOIC 715.00/2,500 
SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 SN74LV163APWR 296-12347-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! “16-TSSOP 88 66 50 
SN74LV86ADBR 296-14320-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 280.00/2,000 SN74LV163APWR 296-12347-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! .16-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV86ADGVR 296-14321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate fou) A433 SN74LV163ARGYR 296-13936-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 78 65 (52 
SN74LV86ADGVR 296-14321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 308.00/2,000 SN74LVI63ARGYR | 296-13936-2-ND |4-Bit Sync. Binary Counte 346.00/1,000 
SN74LV86APWR 296-14322-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 SN74LV164AD 296-1680-5-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Reg 88 «6.6650 
SN74LV86APWR 296-14322-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 280.00/2,000 SN74LV164ADBR 296-3787-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 1095) 2663) 50. 
SN74LV86ATPWREP | 296-22321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 90 75 60 SN74LV164ADBR 296-3787-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 586.00/2,000 
SN74LV86ATPWREP | 296-22321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 798.00/2,000 SN74LV164ANSR 296-13228-1-ND [8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 88 66 50 
SN74LVi23ADGVR | 296-12991-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator mm 6 SN74LVT64ANSR 296-13228-2-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 14-SOP 586.00/2,000 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 320.00/2,000 SN74LV164APWR | 296-3788-1-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 14-TSSOP 88 66 50 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 48 3627 SN74LV164APWR | 296-3788-2-ND_ | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 390.00/2,500 SN74LV164ARGYR | 296-18207-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 4-0FN 78 65 52 
SN74LV123APWR _| 296-3774-1-ND_ | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 48 «3627 SN74LV164ARGYR _|296-18207-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 4-0FN 346.00/4,000 
SN74LV123APWR 296-3774-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 320.00/2,000 SN74LV165AD 296-1681-5-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIG = 886650 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator.......16-QFN 66 50 38 SN74LV165ADGVR | 296-14316-1-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register -16-TVSOP 886650 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 16-QFN 219.00/1,000 SN74LV165ADGVR | 296-14316-2-ND /8-Bit Parallel Load Shift Register -16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV123ATPWREP | 296-22308-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 6-TSSOP 1.08 90 .72 SN74LV165ADR 296-1681-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC = 88 6650 
SN74LV123ATPWREP | 296-22308-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 958.00/2,000 SE OR REP seo ap eat Farale ne on Register : Assoc = a 
S -5- =! a ob Bit Parallel Loat ti egister 1B: a i ie 
Sean Pee TA Mice: quad Bus Butter Gate.. ees SN74LV165AMPWREP |296-19443-2-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register......... 16-TSSOP 3136.00/2,000 
SN74LV125ADBR 296-14314-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 H ift Regi 
eerttall 7. SN74LV165APWR | 296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register “16-TSSOP 886650 
SN74LV125ADBR 296-14314-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 Se ALVICEAPWE | RESECCOOINBE eat bool Lond cuit eo Te ecoP Pe coaca 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 SN SALVIER eeu | ©-Bit Parallel Load Shift Register.........16 eats 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 280.00/2,000 7ALVIGGARGYR [2 SDaISUSaIENGY 8-Bit Parallel Load Shift Register Mesa ft) 5) 
SN74LVIDSAPWR — IDGS237TESENOM Tri-State Ouad Bus Buffer Gate Sooo SN74LVT65ARGYR | 296-13937-2-ND /8-Bit Parallel Load Shift Register 6-OFN 346.00/1,000 
: SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSOP 90 75 60 
SN74LV125APWR =) 296-3776-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 232.00/2,000 SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSOP 798.00/2,000 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 66 50 88 SN74LV166ADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register ie-TVSOP 90 75. 6 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 219.00/1,000 SN74LV16GADGVR | 296-9835-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register “16-TVSOP __798.00/2,000 
SN74LV125ATDBR __ | 296-21027-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 52.39 30 + eed : ae 
: SN74LV166ADR 296-9836-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 7eSOIc 90 75 60 
SN7ALVI25ATDBR = /296721027-2-ND) Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 346.00/2,000 SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC 975.00/2,500 
SN74LV125ATDR 296-21028-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 30 SN74LV166APWR 296-9837-1-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register “16-TSSOP 9.90 .75Sts«S 
SN74LV125ATDR 296-21028-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 422.50/2,500 SN74LV166APWR 296-9837-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TSSOP 798.00/2,000 
SN74LV125ATNSR 296-21029-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 30 SN74LV174ADGVR —_| 296-23262-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear... 16-TVSOP 64 48 36 
SN7ALVIZ5ATNSR _(ESaeiUNEReZaND| Tri-State Quad Bus Buffer Gat HS.OUZ.000 SN74LVI74ADGVR | 296-23262-2-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-1VSOP 426,00/2,000 
SN74LV125ATPWR | 296-21030-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat ED ey SN74LV174ADR 296-14903-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Cleai 16-SOIC 64 48 36 
SN74LV125ATPWR | 296-21030-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 SN74LV174ADR 296-14903-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Cleal 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74LV125ATRGYR — | 296-21031-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 60 45 34 SN74LV174APWR | 296-3792-1-ND_|Hex D-Type Flip-Flop with Clea “16-TSSOP 64 4B 
SN74LV125ATRGYR | 296-21031-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 200.00/1,000 SN74LV174APWR _|296-3792-2-ND_|Hex D-Type Flip-Flop with Clea -16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40-30 SN74LV175AD 296-1682-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 16-SOIC =.88Ss«C«GSCStC«CO 
SN74LV126ADBR 296-15718-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 30 40 30 SN74LV175ADGVR | 296-23263-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear.........16-TVSOP 88 66 50 
SN74LV126ADBR 296-15718-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 SN74LV175ADGVR | 296-23263-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear.......... 16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV126ADGVR | 296-14191-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 SN74LV175ANSR 296-13229-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOP 88 66 50 
SN74LV126ADGVR | 296-14191-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 280.00/2,000 SN74LV175ANSR 296-13229-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear -16-SOP 586.00/2,000 
SN74LV126ADR 296-14021-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate ....eccno- 14-8010 504030 (Continued) 
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EXAS igi e DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel ! J 
ee Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
SN74LV175APWR 296-3793-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 8866 (CSO SN74LV373ATPWR _|296-21041-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 20-TSSOP 478.00/2,000 
SN74LV175APWR 296-3793-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clea 586.00/2,000 SN74LV373ATRGYR | 296-21042-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late 72 oh A 
SN74LV221AD 296-3801-5-ND | Dual Mono Multivibrator 1.20 1.00 .80 SN74LV373ATRGYR =| 296-21042-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 239.00/1,000 
SN74LV221ADGVR 296-23264-1-ND | Dual Mono Multivibrator 1.20 1.00 80 SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV221ADGVR | 296-23264-2-ND | Dual Mono Multivibrator 1064.00/2,000 D-Type Flip-Flop... 64 48 36 
SN74LV221ADR 296-3801-1-ND | Dual Mono Multivibrator 1.20 1.00 .80 SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV221ADR 296-3801-2-ND | Dual Mono Multivibrator 1300.00/2,500 D-Type Flip-Flop..... 426.00/2,000 
SN74LV221ANSR 296-12473-1-ND | Dual Mono Multivibrator 1.20 1.00  .80 SN74LV374ADW 296-1688-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV221ANSR 296-12473-2-ND | Dual Mono Multivibrator 4064.00/2,000 D-Type Flip-Flop... 64. 4836 
SN74LV240ADBR 296-3802-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 SN74LV374AGQNR —_|296-12099-1-ND | Tri-State Octal Edge-triggered 
SN74LV240ADBR 296-3802-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 426.00/2,000 D-Type Flip-Flop... 90 75 60 
SN74LV240ADGVR | 296-3803-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 70 53 40 ; 5 
SN74LV240ADGVR | 296-3803-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 466.00/2,000 SN7ALVS74AGONR bees Fea Triggered snek peortond 
SN74LV240ADW 296-1683-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 SNTALVa7AAPWA 296-3820-1-ND | Tri-State Octal Edge-triggere ; fade! 
SN74LV240APWR 296-12348-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 Degeinis o0-TssoP (aera 
SN74LV240APWR 296-12348-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 426.00/2,000 SN74LV3744PWR Pa RoRNEM Tri-Sicts Ocral Edge-triggered a : : ; 
SN74LV244ADBR 296-3804-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 Berube Ellp-Fio spase0R 426.00/2,000 
SN74LV244ADBR 296-3804-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 SOO TOD i i re 
SN74LV244ADGVR | 296-3805-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 70 53 40 SN7ALV374ARGYR — )296-13943-1-ND ten aa a ere 
SN74LV244ADGVR | 296-3805-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivel 468.00/2,000 D- -Flop.... : : : 
SN74LV244ADW 296-1684-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver “20-800 64SC«CBSC*C*« SN7ALVS74ARGYR — /296-18945-2-ND) Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV244AMOWREP | 296-19444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive “20-SOIC 225 1.80 1.35 D-Type Filp-Flop....... ese: 007i 000 
SN74LV244AMDWREP | 296-19444-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive -20-S0IC 2340.00/2,000 SN74LV374ATDBR | 296-21043-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ANSR 296-13230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 Flip-Flop 7254 
SN74LV244ANSR 296-13230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 SN74LV374ATDBR —_]296-21043-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244APWR 296-3806-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive ay a 25 Flip-Flop . 478.00/2,000 
SN74LV244APWR 296-3806-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 322.00/2,000 SN74LV374ATDWR | 296-21044-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ARGYR | 296-13938-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 80 60 45 Flip-Flop oe 2 54 A 
SN74LV244ARGYR | 296-13938-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 266.00/1,000 SN74LV374ATDWR | 296-21044-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ATDGVR | 296-19256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 70. 53 40 Flip-Flop _ 478.00/2,000 
SN74LV244ATDGVR | 296-19256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 468.00/2,000 SN74LV374ATNSR _|296-21045-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ATDWR | 296-19257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 64 48 36 Flip-Flop 72 54 A 
SN74LV244ATDWR | 296-19257-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 426.00/2,000 SN74LV374ATNSR | 296-21045-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ATPWR | 296-19258-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 64 48 36 Flip-Flop 478.00/2,000 
SN74LV244ATPWR | 296-19258-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 426.00/2,000 SN74LV374ATPWR | 296-21046-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ATRGYR | 296-19259-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 70 53 AO Flip-Flop ..20-TSSOP 72,54 
SN74LV244ATRGYR | 296-19259-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 234.00/1,000 SN74LV374ATPWR  |296-21046-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48 ~~ «36 Flip-Flop _...20-TSSOP 478.00/2,000 
SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 SN74LV374ATPWREP | 296-22312-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV245ADGVR 296-3808-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 70.53 40 D-Type Flip-Flop... ..20-TSSOP 1.44 1.20.96 
SN74LV245ADGVR 296-3808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 468.00/2,000 SN74LV374ATPWREP | 296-22312-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV245ADW 296-1685-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 64 48 36 D-Type Flip-Flop... _...20-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74LV245AGQNR 296-12091-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv J) 63 50 - 1 = iS S 
SN74LV245AGQNR | 296-12091-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 333.00/1,000 SNA ere ee om @ & 
SN74LV245ANSR 296-13231-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48 36 sN7aLva74aTreyR — |296-21047-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-type : : : 
SNTALV2ASAPWA | 298800-.ND_ {Tia Ocal Bus Transl Ba ae 6 Wate ole 
7 5) ~ 1 ri-State Octal Bus Transceiv J 2 E e Las -Bit Bi ‘ 
SN74LV245APWR | 296-3809-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 SRR BEE a a ae put 3 pany pout 8 wen 5 in 
SN74LV245ARGYR | 296-13939-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 Ls eed g hy) Dual 4-bit Binary Counter ee 
SN74LV245ARGYR | 296-13939-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 266.00/1,000 SN7ALVS9SADGVR Beg es agli Dual 4-Bit Binary Counter 14180? er 
: “ : SN74LV393ADGVR | 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter .14-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LV245ATDBR 296-17767-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 5 63. 50 
SN74LV245ATDBR _| 296-17767-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LVa03ADR Bae ERTEANDN Dual 4-it Binary Counter 14soic Waerclenetec 
SN74LV245ATDGVR | 296-17768-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 ey es 
SN74LV245ATDGVR | 296-17768-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIG 756350 
SN74LV245ATDWR | 296-17769-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80.60.45 Ser veasapers Fon ean ra week ae a eecap 4 Sere 
SEVEN ERE eRRaNy yore Gctal Bus Transcaly a0 en eOO0. 1 SN74LV393APWR — |296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter -14-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV245ATNSR | 296-17770-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74LV393ATPWREP _|296-22813-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter V4-TSSOP__1.88__1.50_1.13 
SN74LV245ATPWR 996-17771-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 3.45 SN74LV393ATPWREP | 296-22313-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter .14-TSSOP 1950.00/2,000 
SN74LV245ATPWR 296-17771-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV540ADGVR 296-14319-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 96 72 54 
SN74LVD45ATRGYR 1296-17772-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 3060 45 SN74LVS40ADGVR | 296-14319-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TVSOP 638.00/2,000 
SN74LV245ATRGYR | 296-17772-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 266.00/1,000 SN74LV540ADWR 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC 9672 
SN74LV245AZQNR 296-23384-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 80 60 45 SN74LV540ADWR 296-3837-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 638.00/2,000 
SN74LV245AZONR | 296-23384-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 266.00/1,000 SN74LV547ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 78 + +65 52 
SN74LV273ADBR 296-12349-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 96 72 54 SN74LV541ADBR 296-3838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 692.00/2,000 
SN74LV273ADBR 296-12349-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 638.00/2,000 SN74LV541ADW 296-1689-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIG 78 «=965 S52 
SN74LV273ADGVR ‘| 296-3810-1-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 SN74LV541APWR 296-13700-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 78655 
SN74LV273ADGVR | 296-3810-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV541APWR 296-13700-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 692.00/2,000 
SN74LV273ADW 296-3811-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 SN74LV541ARGYR | 296-13949-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-QFN £78652 
SN74LV273ADWR 296-14904-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 96 72 __—54 SN74LV541ARGYR —_|296-13949-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-QFN 346.00/1,000 
SN74LV273ADWR 296-14904-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 638.00/2,000 SN74LV541ATDGVR | 296-19261-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 796658 
SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 SN74LV541ATDGVR | 296-19261-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 702.00/2,000 
SN74LV273APWR 296-3812-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV541ATDWR _|296-18662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIG 96 =—.72—5 
SN74LV273ARGYR —_/ 296-13940-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 877358 SN74LV541ATDWR | 296-18662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 638.00/2,000 
SN7A4LV273ARGYR | 296-13940-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 386.00/1,000 SN74LV541ATPWR | 296-18698-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 967254 
SN74LV273AZQNR — | 296-23265-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 87 7358 SN74LV541ATPWR | 296-18698-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV273AZONR | 296-23265-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 386.00/1,000 SN74LV541ATRGYR | 296-18725-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-OFN 79 66 53 
a eee eee Hee He Bure ne DUN at eae 1.05 one nae SN74LV541ATRGYR _ |296-18725-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-QFN 351.00/1,000 
eet on ue putin Dine. # saa SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 64 AB 86 
SN74LV367ADR 296-23266-1-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. -16-SOIC 1.05 88 70 SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 426.00/2,000 
siavarenn [ee eastao|tromrieawertcdne iets 108 ere | Sraveraa, ct [iesieQaloyeetieh pane gk 
SN74LV367APWR | 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 6-TSSOP. 932.00/2,000 SNTALVETSADWE (eee Se Tr sinn Oot Devoe Lath arene Meee acolaate 
SN74LV373ADBR 296-14317-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 64 48  .36 SN7ALVS7SAGONAEOGSONGAS END Td ae 
i 9. i - : 5 -1- ri-State Octal Transparent D-Type Latch...20-BGA = 1.17 98 = 78 
SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 426.00/2,000 SN74LV573AGONR —|296-12094-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch... 20-BGA erloanta0d 
SN74LV373ADGVR | 296-23671-1-ND ite Octal D-Type Transparent ne SN74LV573APWR 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 64 (iw4BCSC«C«G 
SNTALVE73ANGVR  [RERESERMEETNT Ti ouete Octa Ocivne Taansperent Bs SN74LV573APWR ‘| 296-3840-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 426.00/2,000 
Teich EWI Pi manner SN74LV573ARGYR _|296-13950-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 0-OFN 76 57 
SN74LV373ADWR 296-16657-1-ND | Tri-St. Octal D- ‘ype Transparent Latch. 64 ‘48. 36 SN74LV573ARGYR 296-13950-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch (0-QFN 253.00/1,000 
SN74LV373ADWR | 296-16657-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 426.00/2,000 SN7ALVS7SATDWR = |296-1874351-ND)| Tri-State Octal D-Type Latch 20-S0IG 483627 
} , SN74LV573ATDWR | 296-18743-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LV373ADW 296-1687-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 36 SN74LV573ATPWR 296-18745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 30-TSSOP 48 36 9 
SN74LV373AGQNR | 296-12092-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 76 57 43 avon 187 45-1-ND)) Tri-State Octal D-Type Late! 20° : : oa 
SN74LV373AGQNR | 296-12092-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 253.00/1,000 SN74LVS73ATPWR___ |296-18745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch -20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LV373APWR 296-14318-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 36 SAE Bee oe Sep nee mee rel TE Saaeni eat 
SN74LV373APWR 296-14318-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 426.00/2,000 -18746-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch... 00/1, 
SN74LV373ARGYR | 296-13942-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 60 45 SN74LV574ADW 296-1691-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIG = 644886 
SN74LV373ARGYR —_ | 296-13942-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 266.00/1,000 SN74LV574AGQNR | 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 278) 65) 152 
SN74LV373ATDBR 296-21038-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 72 54 Al SN74LV574AGQNR__|296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 346.00/1,000 
SN74LV373ATDBR _| 296-21038-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV574APWR 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... -20-TSSOP 64.48 
SN74LV373ATDWR | 296-21039-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 72 54 Al SN74LV574APWR 296-12285-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV373ATDWR | 296-21039-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV574ARGYR | 296-13951-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo O-OFN «76 57 AB 
SN74LV373ATNSR 296-21040-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. n/20 ye54) All SN74LV574ARGYR 296-13951-2-ND J Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 0-QFN 253.00/1,000 
SN74LV373ATNSR | 296-21040-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND_[8-Bit Shift Register w/Output Register......16-SSOP_.78_——.65_—«52 
SN74LV373ATPWR 296-21041-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 2) 64 Al (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
Toll Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND |8-Bit Shift Register w/Output Register...... 16-SSOP 692.00/2,000 SN74LV8153PWR 296-18750-1-ND | Serial-to-Parallel Interface .. “20-TSSOP 1.38 +110 83 
SN74LV595ADR 296-18747-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe .16-SOIG 96 72 54 SN74LV8153PWR 296-18750-2-ND | Serial-to-Parallel Interface .20-TSSOP 4430.00/2,000 
SN74LV595ADR 296-18747-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe .16-SOIC 780.00/2,500 SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-1-ND | Serial-to-Parallel Interface .20-TSSOP 1.61 1.29 97 
SN74LV595AIPWREP | 296-22320-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 6-TSSOP 135 108 81 SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-2-ND | Serial-to-Parallel Interface .. .20-TSSOP 1674.00/2,000 
SN74LVS595AIPWREP | 296-22320-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 6-TSSOP 1404.00/2,000 SN74LV8154MPWREP | 296-22578-1-ND | Tri-State Dual 16-Bit Binary Counter.......20-TSSOP 3.33 2.67 2.08 
SN74LV595APWR 296-3843-1-ND Tri-State 8-Bit Shift Registel 6-TSSOP 96 a7 54 SN74LV8154MPWREP | 296-22578-2-ND | Tri-State Dual 16-Bit Binary Counter.......20-TSSOP 3774.00/2,000 
SN74LV595APWR 296-3843-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 6-TSSOP 638.00/2,000 SN74LV161284DGGR | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface. .48-TSSOP 3.04 2.43 1.89 
SN74LV595ARGYR — | 296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 16-0FN 87.7358 SN74LV161284DGGR | 296-1215-2-ND | 19-Bit Bus Interface. .48-TSSOP 3442.00/2,000 
SN74LV595ARGYR | 296-13952-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 16-QFN 386.00/1,000 SN74LV161284DL 296-1679-5-ND | 19-Bit Bus Interface. 48-SSOP 3.04 2.43 1.89 
SN74LV4040ADBR 296-3821-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 16-SSOP 1.20 1.00  .80 SN74LV161284DLR =| 296-3786-1-ND _| 19-Bit Bus Interface. 48-SSOP 3.04 2.43 1.89 
SN74LV4040ADBR  |296-3821-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 16-SSOP 1064.00/2,000 SN74LV161284DLR__| 296-3786-2-ND_| 19-Bit Bus Interface. 48-SSOP 1721.00/1,000 
SN74LV4040ADGVR | 296-3822-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 6-TVSOP 1.20 1.00 80 LVC Family 
SN74LV4040ADGVR | 296-3822-2-ND_ | 12-Bit Async. Binary Counter. 6-TVSOP 1064.00/2,000 1P1G125QDCKRQ1 —_[296-18348-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 80705 46 37 «26 
SN74LV4040ADR 296-23267-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. .16-SOIG 1.20 1.00 80 1P1G125QDCKRQ1 —_‘|296-18348-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 670-5 357.00/3,000 
SN74LV4040ADR 296-23267-2-ND |12-Bit Async. Binary Counter. .16-SOIC 1300.00/2,500 1P1G3157QDBVRQ1 | 296-18349-1-ND | SPDT Analog Switch T-23-6 76 62 43 
SN74LV4040APWR 296-3824-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 6-TSSOP = 534232 1P1G3157QDBVRQ1 | 296-18349-2-ND | SPDT Analog Switch OT-23-6 597.00/3,000 
SN74LV4040APWR ‘| 296-3824-2-ND_ | 12-Bit Async. Binary Counter. 6-TSSOP 294.00/2,000 1P1G3157QDCKRQ1__|296-15610-1-ND | SPDT Analog Switch C70-6 8060S 
SN74LV4040ARGYR | 296-13944-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 16-OFN 144 1.20 96 1P1G31570DCKRO1 _|296-15610-2-ND | SPDT Analog Switch 670-6 780.00/3,000 
SN74LV4040ARGYR | 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. ...16-QFN 638.00/1,000 CLVC1G125IDCKREP |296-19721-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . C705 «623930 
SN74LV4046ADGVR __ |296-21048-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL 6-TVSOP 1.32 110 88 CLVG1G125IDCKREP | 296-19721-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 670-5 507.00/3,000 
SN74LV404GADGVR | 296-21048-2-ND [High Speed CMOS Logic PLL 6-1VSOP 1170.00/2,000 CLVC1G125MDCKREP | 296-20744-1-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . 070-5 «1.11 93 74 
SN74LV4046ADR 296-21049-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL ‘46-S0IG 120 100. 80 CLVC1G125MDCKREP_|296-20744-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 670-5 1443.00/3,000 
SN74LV4046ADR 296-21049-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL -16-SOIC 1300.00/2,500 CLVC1G126IDCKREP | 296-22110-1-ND Tri-State Single Bus Buffer Gate . 070-5 152 339" 330 
SN74LV4046AN 296-21340-5-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-Dip 1.20 1.00 80 CIVCIGI2OIDCKRE Peano Ir State Single Bt Sulet Gate -SC70-5 A SUCHE. 
SN74LV4046ANSR __|296-21050-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL 6-SOP 120 1.00 80 -22111-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear Hl 4 ‘ 
SS qneneoaNT Hi 7 z CLVG1G175MDCKREP. |296-22111-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear 1326.00/3,000 
Sidebar Se ee ia ere eugs tae a ese Foe oer CLVC16244AIDGGREP_ | 296-22108-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver . 213 1.70 | 1.28 
SN74LV4046APWR — |296-21051-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL 6-TSSOP -1064.00/2,000 CLVCT6244AIDGGREP |296-22108-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 2210.00/2,000 
SN74LV4051ADBR | 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 16-SSOP 75 63 50 CLVC16373AMDLREP |296-22109-1-ND tnt State! 16-BIt Transparent D-Type rer een ore 
SN74LV4051ADBR _|296-3825-2-ND_|8-Channel Analog Mux/Demu 16-SSOP 666.00/2,000 : : 3 : 
SN74LV4051ADGVR — |296-3826-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 6-TVSOP 75 63 50 CLVGI6373AMDLREP Ee aD insta 2716.00/1,000 
SN74LV4051ADGVR — |296-3826-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux.. 6-TVSOP 666.00/2,000 SNALVCTGOODEVR —1206-O845-1-ND Single 2-ingut Postive HAND Gate a 
SN7ALVAOSTADR BBG gg Eig 8-Channel Analog Mux/Demux.. 16-010 Ra Colm SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 270.00/3,000 
SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu .16-SOIC 812.50/2,500 SNTALYGIGOODCKR  BEMGRESTENGAM Siecle inet Pective NAND Gots, a 
SN7ALV4051AN eoorse2eio3N im 8-Channel Analog Mux/Demu di) 3) SN74LVC1GOODCKR |296-9846-2-ND Single 2-Input Positive NAND Gate. “ 270.00/3,000 
SN74LV405TANSR = |296-17113-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 5 63 50 SN74LVC1GOODRLR _ |296-18007-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 42.35 | «24 
SN74LV4051ANSR == |296-17113-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1GOODRLR _|296-18007-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 444.00/4,000 
SN74LV4051APWR = |296-3829-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 1S 63.00 SN74LVC1 GOOIDCKREP| 296-22337-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 52 39 30 
SN74LV4051APWR = |296-3829-2-ND_ | 8-Channel Analog Mux/Demu: 666.00/2,000 SN74LVC1GOOIDCKREP] 296-22337-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. “~~ 507.00/3,000 
SN74LV4051ARGYR__|296-13945-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 90 __75 __.60 SN74LVC1GOOMDBVREP| 296-22338-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 102 85 68 
Se ere ALL ee eNO e chante) ee Mua Dem con ee SO Ae, SN74LVC1GOOMDBVREP| 296-22338-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 1326.00/3,000 
SN7ALVAOStATOREP _|296-22314-2-ND|&-Channel Analog MuxDemu “1601 2400002500 | Shratvetgo0MDGKREP|296:20830-2-ND | Single 2Inut Postive NAND Gate "9% 306-00,000, 
SN74LV4051ATPWREP | 296-22315-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 6-TSSOP 188 150 1.13 SN74LVC1GOOYEAR — |296-14022-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 76. 57. 43 
SN74LV4051ATPWREP | 296-22315-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 6-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVCIGOOYEAR | 296-14022-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 741:00/3,000 
SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 887458 SN74LVC1GOOYZAR _ | 296-14023-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. AS BS 
SN74LV4051ATPWRQ1 |296-19260-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .. 782.00/2,000 SN74LVCIGOOYZAR | 296-14023-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 741.00/3,000 
SN74LV4052ADGVR | 296-12706-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 63 50 SN74LVC1GOOYZPR —_ | 296-14353-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. i £2 
SN74LV4052ADGVR | 296-12706-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 666.00/2,000 SN74LVC1GO0YZPR —_| 296-14353-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 426.00/3,000 
SN74LV4052ADR 296-16707-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 75 63 50 SN74LVC1GO2DRLR | 296-18318-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate.........SOT-553-5 42 35 24 
SN74LV4052ADR 296-16707-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 812.50/2,500 SN74LVC1GO2DRLR _ |296-18318-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-553-5 444.00/4,000 
SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 75 63 50 SN74LVC1GO2MDCKREP| 296-22340-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate Sc7o5 1.02 85 68 
SN74LV4052APW 296-3831-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. m & SN74LVC1GO2MDCKREP| 296-22340-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 670-5 1326.00/3,000 
SN74LV4052APWR ‘| 296-3831-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 75 63 50 SN74LVC1GO2YEAR — |296-14024-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA 76 = 57 AB 
SN74LV4052APWR | 296-3831-2-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux... 666.00/2,000 SN74LVC1GO2YEAR | 296-14024-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV4052ARGYR  |296-13946-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 90 +75 «60 SN74LVC1GO2YZAR _ |296-13249-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA 76 57 AB 
SN74LV4052ARGYR | 296-13946-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 399.00/1,000 SN74LVCTGO2YZAR  |296-13249-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA 747.00/3,000 
SN74LV4052ATDREP | 296-22316-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 1.88 150 1.13 SN74LVC1GO2YZPR | 296-23021-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-WCSP 534232 
SN74LV4052ATDREP | 296-22316-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.. 2400.00/2,500 SN74LVC1GO2YZPR | 296-23021-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-WCSP 426.00/3,000 
SN74LV4052ATPWREP | 296-22317-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.. 1.88 1.50 1.13 SN74LVC1GO4DCKT | 296-23673-1-ND | Single Inverter Gate NEW. C705 «80605 
SN74LV4052ATPWREP | 296-22317-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 1950.00/2,000 SN74LVC1GO4DCKT _ | 296-23673-2-ND | Single Inverter Gate NE! (070-5 83.00/250 
SN74LV4053ADR 296-16708-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 75 63 50 SN74LVCTGO4DRLR | 296-18008-1-ND | Single Inverter Gate. 42 35 24 
SN74LV4053ADR 296-16708-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 812.50/2,500 SN74LVCIGO4DRLR | 296-18008-2-ND | Single Inverter Gate. 444.00/4,000 
SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. ey 3B) SN74LVC1GO4DRYR | 296-21814-1-ND | Single Inverter Gate . A536 27 
SN74LV4053APW 296-3833-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. ESI COMO SN74LVC1GO4DRYR | 296-21814-2-ND | Single Inverter Gate . 585.00/5,000 
SN74LV4053APWR | 296-3833-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 75 63 50 SN74LVC1GO4MDBVREP | 296-22341-1-ND | Single Inverter Gate . 54M 
SN74LV4053APWR ‘| 296-3833-2-ND_ | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 650.00/2,000 SN74LVC1GO4MDBVREP | 296-22341-2-ND | Single Inverter Gate. 702.00/3,000 
SN74LV4053ARGYR | 296-13947-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 90 75 60 SN74LVC1GO4QDCKRQH1 | 296-22895-1-ND | Single Inverter Gate . A637 ~—26 
SN74LV4053ARGYR | 296-13947-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 399.00/1,000 SN74LVC1G04QDCKRQH | 296-22895-2-ND | Single Inverter Gate . 357.00/3,000 
SN74LV4053ATDREP | 296-22318-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 188 1.50 1.13 SN74LVC1GO4YEAR — | 296-13250-1-ND | Single Inverter Gate . 16 57 43 
SN74LV4053ATDREP _|296-22318-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 2400.00/2,500 STEER oe Se erat a a 
SN74LV4053ATPWREP | 296-22319-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 1.88 150 1.13 eA ee : : : : 
SN74LV4053ATPWREP | 296-22319-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 1950.00/2,000 SN74LVC1GO4YEPR — | 296-14354-2-ND | Single Inverter Gate . 741.00/3,000 
SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75 63 50 SN7ALVCIGO4YZAR | 296-14025-1-ND | Single Inverter Gate . 76 7 AB 
SN74LV4066ADR _|296-3834-2-ND_| Quad Bilateral Analog Switch. 812.50/2,500 See OYZAR BeBe occa day) onal Inverter Gate Sa eae 
SN74LV406GAN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 75 63 50 SNTALVCIGOSVZPR— ET ii < fiver Ga ”SesraaiT 
SN74LV4066APW 296-3836-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. i SN74LVCIGo4v2vR  [SGRORBECMENTT sinvle Inverter Gate. Ba a BD 
SN74LV406GAPWR | 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 75 63 50 SNALYCIGDAYaVA  (BERRMORERANTA Sinclc Inverter Gote. 2 oseTaan 
SN74LV406GAPWR | 296-3836-2-ND_ | Quad Bilateral Analog Switch. 666.00/2,000 SN7ALVCIGOEDEVR (SEERMSERINTIM Sincie Inverter BatraciOcher BURRS 
SN74LV406GARGYR _ |296-13948-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 90 75 60 Wah oD: Output oy a) 8 
SN74LV4066ARGYR  |296-13948-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 399.00/7,000 RA . : : : : 
SN74LV4320AGKFR —|296-17919-1-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating SNZALVCTGOBDBVR PGA Single Invertar Buffer/Driver Sisae seeTaT 
CompactFlasti™™ Interface... T14-LFBGA SIO asco SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-1-ND single Inverter Buffer/Driver wi0D Output §C70-5 36 29. 2 
SN74LV4320AGKFR — ]296-17919-2-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-2-ND_| Single Inverter Butfer/Driver w/OD Output...SC70-5  -—-282.00/3,000 
CompactFlash™ Interface... 114-LFBGA 3375.00/1,000 SN74LVC1GO6BDRLR | 296-18009-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver _ is 
CF4320HZKFR 296-19720-1-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chi -114-LFBGA 4.50 3.60 2.80 with OD Output SOT-553-5 42 3524 
CF4320HZKFR 296-19720-2-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chip.......114-LFBGA 2550.00/1,000 —B009D-ND ISI 7 
SN74LV8181DGVR | 296-18748-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmit SHALVCTGOGDRLR aaa yoo on cnc eee eTaeae 444.00/4,000 
Trigger Buffer... 24-TvSOP 877358 SN74LVC1GO6MDCKREP| 296-22342-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output...SC70-5 1.35 113 90 
SN74LV81S1DGVR | 296-18748-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- SN74LVC1GO6MDCKREP] 296-22342-2-ND | Single Inverter Butfer/Driver w/OD Output...SC70-5 1755.00/3,000 
Trigger Buffer 24-TVSOP 772.00/2,000 SN74LVC1GO6YEAR | 296-14292-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out.....5-DSBGA 76.5748 
SN74LV8151DW 296-23672-5-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi SN74LVCTGO6YEAR  |296-14292-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out... 747.00/3,000 
Trigger Buffer NEW!.. 87 (7358 SN74LVC1GO6YEPR — |296-18752-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Ou WG. gi £8 
SN74LV8151DWR 296-18749-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- SN74LVC1GO6YEPR — |296-18752-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Ou 741.00/3,000 
Trigger Buffel 87 73 (58 SN74LVC1GO6YZAR =| 296-14356-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out 76 57 AB 
SN74LV8151DWR 296-18749-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi SN74LVC1GO6YZAR __|296-14356-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out... 741.00/3,000 
Trigger Buffe 772.00/2,000 SN74LVC1GO6YZPR | 296-20771-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8151NT 296-17840-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- with OD Output 53 4232 
Trigger Buffer 87 13 58 SN74LVC1GO6YZPR 296-20771-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8151PWR 296-17994-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi with OD Output 426.00/3,000 
Trigger Buffer 87 de) ri SN74LVC1G06YZVR 296-21056-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8151PWR 296-17994-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi with OD Output ES fO &p 
Trigger Buffer... ..24-TSSOP 772.00/2,000 (Continued) 
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EXAS i re'3) ? DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
TE Digi-Key Price Each Lek Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1GO6YZVR —_| 296-21056-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver SN74LVC1G18YZAR =| 296-15571-2-ND J Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 741.00/3,000 
with OD Output... 426.00/3,000 SN74LVC1G19DBVR =| 296-16982-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 42 35 0.24 
SN74LVC1GO7DBVR | 296-8485-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 36 29) 20 SN74LVC1G19DBVR =| 296-16982-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 333.00/3,000 
SN74LVC1GO7DBVR ‘| 296-8485-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 282.00/3,000 SN74LVC1G19DCKR =| 296-17991-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 42 35 24 
SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. aad 38 30.22 SN74LVC1G19DCKR =| 296-17991-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 333.00/3,000 
SN74LVC1G07DCKR 296-8486-2-ND Single Buffer/Driver with OD Output .. ...8C70-5 258.00/3,000 SN74LVC1G19DRLR 296-18319-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux AQ 40 197. 
SN74LVC1GO7DRLR ‘| 296-18010-1-ND Single Buffer/Driver with OD Output. SOT-533 AG 23/26) SN74LVC1G19DRLR =| 296-18319-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 512.00/4,000 
SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output . SOT-533 476.00/4,000 SN74LVC1G19DRYR | 296-21547-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 48 38 = 29 
SN74LVC1GO7DRYR | 296-21544-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output .. PASM cOnn eel SN74LVC1GI9DRYR | 296-21547-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 620.00/5,000 
SN74LVC1GO7DRYR | 296-21544-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output .. 585.00/5,000 SN74LVC1GI9YEPR | 296-18762-1-ND J 1-of-2 Decoder/Demux i Ge 
SN74LVC1GO7MDCKREP| 206-22343-1-ND |Single Buffer/Driver with OD Output. Bf 63—CB SN74LVCIGIOYEPR | 206-18762-2-ND |1-of-2 Decoder/D 741.00/3,000 
SN74LVC1G07MDCKREP| 296-22343-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 819.00/3,000 eat 1-0F-2 Decoder/Demux i) 
f . 5 SN74LVC1G19YZPR =| 296-18586-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 48 sea eh 
SN74LVC1G07YEAR 296-13251-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 76 Sf 43 : 9, -of- 
H i i SN74LVC1G19YZPR =| 296-18586-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 468.00/3,000 
SN74LVC1GO7YEAR | 296-13251-2-ND |Single Butfer/Driver with OD Output. 741.00/3,000 SN74LVC1G27DBVR |296-17119-1-ND | Single 3-Input Positive NOR G BON meOOMNNOD 
SN74LVC1GO7YZAR | 296-14026-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 76 57 AB : i i Pa gira Aca Ae MARA 
SN74LVCIGOTYZAR  ESEEAOPOONIOT i al Buffer/Dri th ODO 7 Z FaAIOgs am SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 306.00/3,000 
~ -2- ingle Buffer/Driver wi utput 00/3, = Ee i 5 iti 
SN74LVC1GO7YZPR | 296-23273-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 53) 420 3 SNTALVCIG27DCKR PRC g re eegat oy oinale 3-Input Positive NOR Gate Deepen 
F . SN74LVC1G27DCKR =| 296-18764-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 324.00/3,000 
SN74LVC1GO7YZPR —_| 296-23273-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 426.00/3,000 ay i / iti 
i ; SN74LVC1G27YEPR 296-18765-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 76 57 43 
SN74LVC1GO7YZVR _—_| 296-21057-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output. 53 42 32 i ii i § ai 
fi . ‘i SN74LVC1G27YEPR =| 296-18765-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1GO7YZVR__ | 296-21057-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output... 426.00/3,000 SN74LVC1G27YZPR _|296-18766-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 53 42° 3 
SN74LVC1GO8DCKR ‘| 296-11602-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 40 rol eee : ai = 7 = 
% Le 4 : oe SN74LVC1G27YZPR =| 296-18766-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1GO8DCKR ‘| 296-11602-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 270.00/3,000 SN74LVC1G29DCTR | 296-18767-1-ND | 2-of-3 Decoder/D 50 338 09 
SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate.........SOT-553-5 42.35.24 SNV4LVCIGDODCTR  (BGERRE ENN 9-of-3 Decodor/Demux OY emTTnGTS 
SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-2-ND |Single 2-Input Positive AND Gate........... SOT-553-5 444.00/4,000 SN74LVCIG290GUR [Bae aTEaERIN| 0 af 7 Deco den Demi Qe oe 
SN74LVC1GO8DRYR | 296-21815-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 4 36 27 7 -18768-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux ae : 
; = SN74LVC1G29DCUR _ |296-18768-2-ND |2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 
SN74LVC1GO8DRYR | 296-21815-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 585.00/5,000 
SN74LVC1GO8IDCKREP] 296-22344-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 52 39S SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 50 38 29 
SN74LVC1GO8IDCKREP| 296-22344-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 507.00/3,000 SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 
SN74LVC1GO8MDBVREP| 296-22345-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 1.02 85 68 SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 40 32 22 
SN74LVC1GO8MDBVREP| 296-22345-2-ND |Single 2-Input Positive AND Gate . 1326.00/3,000 SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 270.00/3,000 
SN74LVC1GO8MDCKREP| 296-20772-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 702 85 68 SN7ALVC1G32DCKR __|296-9848-1-ND_| Single 2-Input Positive OR Gat AQ .32__.22 
SN74LVC1GO8MDCKREP| 296-20772-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 1326.00/3,000 SN74LVC1G32DCKR —]296-9848-2-ND_ Single 2-Input Positive OR Gat 270.00/3,000 
SN74LVC1GO8QDCKRQ1 | 296-20728-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 4 37) SN74LVC1G32DRLR | 296-18016-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 48 362 
SN74LVC1GO8QDCKRQ1 | 296-20728-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 357.00/3,000 SN74LVC1G32DRLR | 296-18016-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 624.00/4,000 
SN74LVC1GO8YEAR | 296-12474-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. I Sy £8) SN74LVC1G32DRYR | 296-21549-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 5 86) 227) 
SN74LVC1GOBYEAR | 296-12474-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 741.00/3,000 SN74LVC1G32DRYR __|296-21549-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 585.00/5,000 
SN74LVC1GO8YEPR | 296-14357-1-ND |Single 2-Input Positive AND Gate . 6 57 43 SN74LVC1G32IDCKREP | 296-22348-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 52 39 30 
SN74LVC1GO8YEPR | 296-14357-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 741.00/3,000 SN74LVC1G32IDCKREP| 296-22348-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 507.00/3,000 
SN74LVC1GO8YZAR | 296-13252-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 76 Sy ES SN74LVC1G32MDBVREP| 296-22349-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 1.02 85 68 
SN74LVC1GO8YZAR __| 296-13252-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 741.00/3,000 SN74LVC1G32MDBVREP | 296-22349-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 1326.00/3,000 
SN74LVC1G08YZPR | 296-14358-1-ND |Single 2-Input Positive AND Gate . 53 42 32 SN74LVC1G32MDCKREP| 296-22350-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... 1.02 85 68 
SN74LVC1GO8YZPR _ | 296-14358-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 426.00/3,000 SN74LVC1G32MDCKREP| 296-22350-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... 1326.00/3,000 
SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 00 44 33 SN74LVC1G32YEAR — | 296-13039-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 76 57 48 
SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 447.00/3,000 SN74LVC1G32YEAR — | 296-13039-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 55 44.33 SN74LVC1G32YZAR —_| 296-14028-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 76 57 43 
SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 447.00/3,000 SN74LVC1G32YZAR _| 296-14028-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... 741.00/3,000 
SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 52 39.30 SN74LVC1G32YZPR =| 296-14365-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... 53 42 32 
SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 507.00/3,000 SN74LVC1G32YZPR —_| 296-14365-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G10DBVR ‘| 296-18755-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 39 32) 22 SN74LVC1G34DBVR ‘| 296-17893-1-ND J Single Buffer Gate 39 gp ipa 
SN74LVC1G10DBVR__| 296-18755-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G34DBVR ‘| 296-17893-2-ND | Single Buffer Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G10DCKR ‘| 296-17844-1-ND Single 3-Input Positive NAND Gate 39 $222 SN74LVC1G34DCKR | 296-17230-1-ND | Single Buffer Gate . 39 232.22 
SN74LVC1G10DCKR ‘| 296-17844-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G34DCKR — | 296-17230-2-ND | Single Buffer Gate 8070-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G10YZPR 296-18756-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 50 38 = 29 SN74LVC1G34DRLR | 296-18017-1-ND | Single Buffer Gate SOT-553-5 42 3524 
SN74LVC1G10YZPR —_| 296-18756-2-ND J Single 3-Input Positive NAND Gate 489.00/3,000 SN74LVC1G34DRLR | 296-18017-2-ND | Single Buffer Gate SOT-553-5 444.00/4,000 
SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . 239) e222. SN74LVC1G34YZPR | 296-18773-1-ND | Single Buffer Gate 530 40) 32. 
SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-2-ND Single 3-Input Positive AND Gate .. 306.00/3,000 SN74LVC1G34YZPR | 296-18773-2-ND | Single Buffer Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . 209) d2 | 22. SN74LVC1G34YZVR | 296-21062-1-ND |Single Buffer Gate i ge aD 
SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . 306.00/3,000 SN74LVC1G34YZVR — |296-21062-2-ND | Single Buffer Gat 426.00/3,000 
SN74LVC1G11YZPR | 296-18757-1-ND |Single 3-Input Positive AND Gate. 503829 SN7ALVCIG3BDBVR  |296-17846-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open se 
SN74LVCIGI1YZPR | 296-18757-2-ND Single 3-Input Positive AND Gate . 489.00/3,000 Drain Output up 39° «32 
SN74LVC1G14DRLR ‘| 296-18014-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert . SOT-553-5 46 oteee SN74LVC1G38DBVR | 296-17846-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14DRLR | 296-18014-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert . SOT-553-5 476.00/4,000 Drain Output of 306.00/3,000 
SN74LVC1G14DRYR — | 296-21545-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 45 a2 z 1+ i y 
SN7ALVC1G14DRYR | 296-21545-2-ND |Single Schmitt-Trigger Invert 585.00/5,000 See Re pon een Open a 
SN74LVC1G14MDBVREP| 296-22346-1-ND Single Schmitt-Trigger Invert ue 54 AL SN74LVC1G38DCKR 296-17907-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14MDBVREP| 296-22346-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 702.00/3,000 Drain Output . 306.00/3,000 
SN74LVC1G14MDCKREP/ 296-22347-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter... 72 64 Al SN74LVC1G38YZPR | 296-18783-1-ND |Single 2-Input NAN pen : 
SN74LVC1G14MDCKREP| 296-22347-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter... 702.00/3,000 Drain Output ae 53 42 ~~ «32 
SN74LVC1G14YEAR | 296-13037-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 76 57 48 z =a ; 5 7 
SN74LVC1G14YEAR | 296-13037-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 741.00/3,000 SN7ALVGIG3BYZPR | Bebal7eS2iND ae NAND Gate with Open ipapnadcn 
SN74LVCIGI4YEPR | 296-14362-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 76 Sf 43 Per ; snieseuriction Gan pi 
SN74LVC1G14YEPR | 296-14362-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 741'00/3,000 SN74LVC1G57DBVR pec pale uy Configurable Muliple-Function Gate 39 pOC mee 
i fis arch SN74LVC1G57DBVR =| 296-15574-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 306.00/3,000 
SN74LVC1G14YZAR 296-13038-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 16 ia 43 we ary , iia Cj 
F pea SN74LVC1G57DCKR | 296-15575-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 39 poem eee. 
SN74LVC1G14YZAR | 296-13038-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 741.00/3,000 7 7 7 
a iFg Sj orn SN74LVC1G57DCKR =| 296-15575-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 306.00/3,000 
SN74LVC1G14YZPR 296-14363-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 53 42.32 b a : 
7 To SN74LVC1G57DRLR ~—| 296-18653-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat SOT-553-6 46 Sy a 
SN74LVCIG14YZPR | 296-14363-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 426.00/3,000 Sees : ee ce Se 
‘i eae SN74LVC1G57DRLR =| 296-18653-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat: SOT-553-6 476.00/4,000 
SN74LVC1G14YZVR | 296-20701-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 53 42 32 g oy " cane : 
fi ee SN74LVC1G57YEAR 296-14293-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 76 57 43 
SN74LVC1G14YZVR 296-20701-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 426.00/3,000 a . 
SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 38 30 29 SN74LVC1G57YEAR 296-14293-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer i 258.00/3 000 SN74LVC1G57YZPR 296-18784-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat £83} fp =p 
5 Ea 7 rT oF : SN74LVC1G57YZPR =| 296-18784-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G17DCKR | 296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 36 a) f ; . 
SN74LVC1G17DCKR | 296-11934-2-ND |Singl itt-Tri SN74LVC1G58DBVR == | 296-15576-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate 39 232) 222 
gle Schmitt-Trigger Buffer 282.00/3,000 SN + H ; 
os ag i rr EEA | 74LVC1G58DBVR =| 296-15576-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G17DRLR =| 296-18585-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer .S0T-553-5 39 332) 722 SN74LVC1G58DCKR | 296-1 4-ND | Configurable Multiple-Function G; 39 30 20 
SN74LVC1G17DRLR | 296-18585-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer - SOT-553-5 408.00/4,000 7 alselidelNO3| Configurable Multiple-Function Gat ed 
SN74LVC1G17DRYR | 296-21546-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 45 36 «27 SN74LVC1G58DCKR =| 296-15577-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 306.00/3,000 
SN74LVCIGI7DRYR  |296-21546-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 585.00/5,000 SN74LVCIGSBDRLR == |296-18654-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat EAC aes lay an28 
SN74LVC1G17MDBVREP. | 296-21818-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 93 78 62 SN74LVC1G58DRLR 296-18654-2-ND Configurable Multiple-Function Gat 476.00/4,000 
| -9- ir itt-Tri SN74LVC1G58YEAR 296-14294-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate 76 Gy ER 
SN74LVC1G17MDBVREP | 296-21818-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 1209.00/3,000 : ; 
SN74LVC1G17MDCKREP] 296-20773-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 1.02 85 | 68 SN74LVC1G58YEAR 296-14294-2-ND Configurable Multiple-Function Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G17MDCKREP| 296-20773-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 1326.00/3,000 SNTALVCIGBBYZPR eat Zee LD Configurable Multipls:Function ae 53 icten ae 
SN74LVC1GI7YEAR | 296-15566-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 1 af 2a -18785-2-ND | Configurable Multiple-Function Ga 00/3, 
SN74LVC1G17YEAR — | 296-15566-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter 741.00/3,000 SN74LVCIG66DBVR — | 296-13253-1-ND | Single Bilateral Analog Switch A637 6 
SN74LVC1G17YZAR | 296-15567-1-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 76 457. 43 SN74LVCIGGGDBVR | 296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 357.00/3,000 
SN74LVC1G17YZAR | 296-15567-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 741.00/3,000 SN74LVC1G66DCKR__ | 296-13254-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 50.4128 
SN74LVC1G17YZPR _| 296-18761-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 53 42.32 SN74LVC1G66DCKR =| 296-13254-2-ND Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 
SN74LVC1G17YZPR — | 296-18761-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 426.00/3,000 SN74LVC1GEGDRLR | 296-18018-1-ND | Single Bilateral Analog Switch PAS CONC 
SN74LVC1G17YZVR 296-21060-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 53 ED eo SN74LVC1G66DRLR =| 296-18018-2-ND Single Bilateral Analog Switch 488.00/4,000 
SN74LVC1G17YZVR | 296-21060-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter 426.00/3,000 SN74LVC1G66YEAR | 296-13255-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 16 Sf AB 
SN74LVC1G18DBVR | 296-15568-1-ND |Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 420 a5) 24 SN74LVCIG66YEAR _|296-13255-2-ND [Single Bilateral Analog Switch 741.00/3,000 
SN74LVC1G18DBVR___| 296-15568-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 333.00/3,000 SN74LVC1G66YEPR =| 296-18786-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 16 57 43 
SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux. n78 os SN74LVC1G66YEPR —/ 296-18786-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 741.00/3,000 
SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 459.00/3,000 SN74LVC1G66YZAR =| 296-14029-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 76 57 48 
SN74LVC1G18YEAR —_| 296-15570-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 76 57 43 SN74LVC1G66YZAR —_ | 296-14029-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 741.00/3,000 
SN74LVC1G18YEAR | 296-15570-2-ND J Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 741.00/3,000 SN74LVC1G66YZPR | 296-15108-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 48 2300 2) 
SN74LVC1G18YZAR 296-15571-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 16 LOvGeea| (Continued) 
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EXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi2Reel j h 
Vell Digi-Key Price Each oll Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1G66YZPR 296-15108-2-ND | Single Bilateral Analog Switch .... 468.00/3,000 SN74LVC1G123DCTR = | 296-18758-2-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator......... SM8 489.00/3,000 
SN74LVC1G79DBVR =| 296-9849-1-ND Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 39 BA YD SN74LVC1G123YZPR | 296-21058-1-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator ..8-DSBGA 64 48 36 
SN74LVC1G79DBVR =| 296-9849-2-ND Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1G123YZPR_ | 296-21058-2-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator 624.00/3,000 
SN74LVC1G79DCKR =| 296-9850-1-ND Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 39 oh EP SN74LVC1G125DRLR = | 296-18012-1-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 6 Po teco! 
SN74LVC1G79DCKR | 296-9850-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1G125DRLR | 296-18012-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 476.00/4,000 
SN74LVC1G79DRLR ‘| 296-18019-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G125DRYR_ | 296-21816-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 5 36.27 
D-Type Flip-Flop AG sy a) SN74LVC1G125DRYR_ | 296-21816-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 585.00/5,000 
SN74LVC1G79DRLR | 296-18019-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 716 ROveuEAS 
D-Type Flip-Flop... 476.00/4,000 SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G125YZPR__| 296-18759-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 53 42.32 
D-Type Flip-Flop .. 88 66.50 SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 426.00/3,000 
SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC1G126DRLR_ | 296-18013-1-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 48 ol ef 
D-Type Flip-Flop... 858.00/3,000 SN74LVC1G126DRLR_ | 296-18013-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 624.00/4,000 
SN74LVC1G79YEAR 296-14030-1-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G126DRYR_ | 296-21817-1-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. A5 36.27 
D-Type Flip-Flop... 76 57 AB SN74LVC1G126DRYR_| 296-21817-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 585.00/5,000 
SN74LVC1G79YEAR 296-14030-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 16 57 43 
D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G79YEPR 296-18787-1-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-1-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 76 57 43 
D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 76 57 8 SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G79YEPR 296-18787-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G126YZAR _ | 296-14027-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 716 57 43 
D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G79YZAR 296-15578-1-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G126YZPR_ | 296-14361-1-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 53 42. 3 
D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 76 57 43 SN74LVC1G126YZPR_ | 296-14361-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 426.00/3,000 
SN74LVC1G79YZAR 296-15578-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G132DBVR_ | 296-17888-1-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 39 Poo meee 
D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G132DBVR_| 296-17888-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G79YZPR 296-18788-1-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 39 32.22 
D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 53 A232 SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-2-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 306.00/3,000 
SN74LVC1G79YZPR 296-18788-2-ND | Single Positive Edge-Triggered SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-1-ND | Single 2-Input NAND Gate .. 76 57 43 
D-Type Flip-Flop 426.00/3000 SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 36 29.20 SN74LVC1G132YZPR_| 296-17622-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 53 A232 
SN74LVC1G80DBVR / 296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 282.00/3,000 SN74LVC1G132YZPR | 296-17622-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G80DCKR =| 296-9852-1-ND Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 36 29 20 SN74LVC1G139DCTR = | 296-18235-1-ND |2-to-4 Line Decoder. 68 51 39 
SN74LVC1G80DCKR =| 296-9852-2-ND Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 282.00/3,000 SN74LVC1G139DCTR | 296-18235-2-ND | 2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 
SN74LVC1G80YEAR 296-15579-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 76 57 48 SN74LVC1G139DCUR | 296-18203-1-ND |2-to-4 Line Decoder. 48 230) 27 
SN74LVC1G80YEAR 296-15579-2-ND Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G139DCUR | 296-18203-2-ND |2-to-4 Line Decoder. 468.00/3,000 
SN74LVC1G80YEPR 296-18789-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 76 57 43 SN74LVC1G139YZPR | 296-21059-1-ND |2-to-4 Line Decoder. 68 51 39 
SN74LVC1G80YEPR 296-18789-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G139YZPR_ | 296-21059-2-ND | 2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 
SN74LVC1G80YZAR 296-14031-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 76 57 43 SN74LVC1G175DBVR_ | 296-17617-1-ND | Single D-Type F/F with Async 39 32.22 
SN74LVC1G80YZAR 296-14031-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G175DBVR_ | 296-17617-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear OT-23-6 306.00/3,000 
SN74LVC1G80YZPR 296-18790-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 53 42.32 SN74LVC1G175DCKR_ | 296-16998-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear SC70-6 39 5020 22) 
SN74LVC1G80YZPR | 296-18790-2-ND |Positive-Edge-Trig. D-Type Flip-Flop 426.00/3,000 SN74LVC1G175DCKR | 296-16998-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear 070-6 306.00/3,000 
SN74LVC1G86DBVR =| 296-9853-1-ND _/2-Input Exclusive OR Gate . 36 46.29 =.20 SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-1-ND | Single D-Type F/F with Async. -DSBGA iy egy 
SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 282.00/3,000 SN74LVC1G175YZPR_ | 296-17373-2-ND | Single D-Type F/F with Async -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G86DCKR | 296-9854-1-ND_|2-Input Exclusive OR Gate. a 36 29.20 SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drivet -DSBGA 76 57 43 
SN74LVC1G86DCKR =| 296-9854-2-ND /2-Input Exclusive OR Gate . ..8C070 282.00/3,000 SN74LVC1G240YEAR _ | 296-14364-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drivet -DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G86DRLR =| 296-18613-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate . . SOT-553-5 AG 37 26 SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drivei -DSBGA 16 57 43 
SN74LVC1G86DRLR ‘| 296-18613-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate . .S0T-553-5 476.00/4,000 SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drivet -DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G86MDCKREP) 296-22351-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. $c70-5 1.11 MEN ds SN74LVC1G240YZPR_ | 296-15874-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drivet -DSBGA 53 42. 3 
SN74LVC1G86MDCKREP) 296-22351-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. $C70-5 1443.00/3,000 SN74LVC1G240YZPR_ | 296-15874-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drivet -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G86YEAR 296-15580-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 5-DSBGA 16 Bp fe SN74LVC1G332DBVR_| 296-18587-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 39 pol meee?) 
SN74LVC1G86YEAR 296-15580-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G332DBVR | 296-18587-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 306.00/3,000 
SN74LVC1G86YEPR 296-18791-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 5-DSBGA 76 57 43 SN74LVC1G332DCKR_ | 296-15943-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 39 32.22 
SN74LVC1G86YEPR 296-18791-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 306.00/3,000 
SN74LVC1G86YZAR 296-14032-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 5-DSBGA 76 5743 SN74LVC1G332DRLR_ | 296-18652-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 6 37.26 
SN74LVC1G86YZAR — | 296-14032-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G332DRLR_| 296-18652-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 476.00/4,000 
SN74LVC1G86YZPR 296-18792-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 53 42 3: SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 76 5? 48 
SN74LVC1G86YZPR 296-18792-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 426.00/3,000 SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 741.00/3,000 
SN74LVC1G97DBVR =| 296-15581-1-ND |Configurable Multiple Function Gate. 39 32 22 SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 58 A635 
SN74LVC1G97DBVR__| 296-15581-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 234.00/3,000 SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 465.00/3,000 
SN74LVC1G97DCKR | 296-15582-1-ND |Configurable Multiple Function Gate. Sey eB SN74LVC1G373DBVR_| 296-18588-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch. Oo teeoleaeel 
SN74LVC1G97DCKR ‘| 296-15582-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 234.00/3,000 SN74LVC1G373DBVR_ | 296-18588-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch. 297.00/3,000 
SN74LVC1G97DRLR =| 296-18655-1-ND Configurable Multiple Function Gate ...... SOT-563-6 A6 pole O SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch . 38 31 22 
SN74LVC1G97DRLR | 296-18655-2-ND |Configurable Multiple Function Gate ...... SOT-563-6 476.00/4,000 SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch . 297.00/3,000 
SN74LVC1G97IDCKREP| 296-22352-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 60 A534 SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch . 50 58) ed 
SN74LVC1G97IDCKREP| 296-22352-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 585.00/3,000 SN74LVC1G373YZPR_|296-17100-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch. 489.00/3,000 
SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. AG 37f 26 SN74LVC1G374DBVR_ | 296-18776-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 38 31 21 
SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 357.00/3,000 SN74LVC1G374DBVR_ | 296-18776-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 297.00/3,000 
SN74LVC1G97YEAR 296-14366-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 76 57 43 SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-1-ND J Tri-State Single D-Type Flip-Flop 38 31 21 
SN74LVC1G97YEAR 296-14366-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G374DCKR_ | 296-18777-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 297.00/3,000 
SN74LVC1G97YEPR — | 296-16851-1-ND /Configurable Multiple Function Gate. 76 57 43 SN74LVC1G374YZPR_| 296-18778-1-ND [Tri-State Single D-Type Flip-Flop 50.38 2 
SN74LVC1G97YEPR 296-16851-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G374YZPR | 296-18778-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 489.00/3,000 
SN74LVC1G97YZAR 296-14367-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 76 57 A3 SN74LVC1G386DBVR_ | 296-18779-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 39 pole) 
SN74LVC1G97YZAR 296-14367-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G386DBVR_ | 296-18779-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G97YZPR 296-16852-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 50 38.29 SN74LVC1G386DCKR_ | 296-18780-1-ND J Single 3-Input Positive XOR Gate 39 pol meee?) 
SN74LVCTG97YZPR | 296-16852-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 489.00/3,000 SN74LVC1G386DCKR_| 296-18780-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G98DBVR ‘| 296-15583-1-ND Configurable Multiple Function Gate. 42 35 24 SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 16 57 43 
SN74LVC1G98DBVR | 296-15583-2-ND Configurable Multiple Function Gate. 333.00/3,000 SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G98DCKR =| 296-15584-1-ND Configurable Multiple Function Gate. 39 pOCuENOD SN74LVC1G386YZPR_ | 296-18782-1-ND J Single 3-Input Positive XOR Gate 50 38 29 
SN74LVC1G98DCKR _| 296-15584-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 234.00/3,000 SN74LVC1G386YZPR | 296-18782-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 489.00/3,000 
SN74LVC1G98DRLR | 296-18656-1-ND [Configurable Multiple Function Gate. 46 .«37~=CO SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-1-ND |SPDT Analog Switch 50 40 30 
SN74LVC1G98DRLR ‘| 296-18656-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 476.00/4,000 SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-2-ND |SPDT Analog Switch 405.00/3,000 
SN74LVC1G98IDCKREP| 296-22353-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 60 A534 SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-1-ND | SPDT Analog Switch 50 40 3 
SN74LVC1G98IDCKREP| 296-22353-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 585.00/3,000 SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-2-ND | SPDT Analog Switch 405.00/3,000 
SN74LVC1G98QDCKRQ1 | 296-17672-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. AG FO/mmen2O} SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-1-ND |SPDT Analog Switch 48 al 
SN74LVC1G98QDCKRQ1 | 296-17672-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 357.00/3,000 SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-2-ND | SPDT Analog Switch 624.00/4,000 
SN74LVC1G98YEAR 296-14368-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 76 57 3 SN74LVC1G3157DRYR | 296-21548-1-ND |SPDT Analog Switch 5 seer 
SN74LVC1G98YEAR 296-14368-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G3157DRYR | 296-21548-2-ND |SPDT Analog Switch 585.00/5,000 
SN74LVC1G98YEPR 296-18793-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 76 57 3 SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-1-ND |SPDT Analog Switch 76 57 43 
SN74LVC1G98YEPR 296-18793-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-2-ND |SPDT Analog Switch 741.00/3,000 
SN74LVC1G9BYZAR | 296-14369-1-ND |Configurable Multiple Function Gate. WON 57 43 SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-1-ND |SPDT Analog Switch A836 27 
SN74LVC1G98YZAR 296-14369-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-2-ND | SPDT Analog Swit 468.00/3,000 
SN74LVC1G98YZPR 296-23274-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 50 38 © .29 SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat 40 Poo meee 
SN74LVC1G98YZPR 296-23274-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 489.00/3,000 SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat OT-23-6 324.00/3,000 
SN74LVC1G99DCTR ‘| 296-18590-1-ND Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat (C70-6 40 32 24 
Function Gate ... we 55 A433 SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat (C70-6 324.00/3,000 
SN74LVC1G99DCTR —| 296-18590-2-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1G3208YZPR | 296-21061-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat -DSBGA 52 39 30 
Function Gate ... ats 447.00/3,000 SN74LVC1G3208YZPR | 296-21061-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat 507.00/3,000 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-1-ND Single Inverter Gate .. 36 29.20 
Function Gate 295) 44 33 SN74LVC1GUO04DBVR_ | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gate .. 282.00/3,000 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-2-ND | Tri-State Ultra ig p SN74LVC1GU04DCKR_| 296-8488-1-ND | Single Inverter Gate .. 40 32.24 
Function Gate ... iad 447.00/3,000 SN74LVC1GUO4DCKR | 296-8488-2-ND Single Inverter Gate .. 324.00/3,000 
SN74LVC1G99YZPR 296-17900-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GUO4DRLR_ | 296-18657-1-ND J Single Inverter Gate .. 40 EoD eed 
Function Gate ... on 152) 39 © 30 SN74LVC1GUO4DRLR_ | 296-18657-2-ND | Single Inverter Gate . 432.00/4,000 
SN74LVC1G99YZPR 296-17900-2-ND Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GUO4YEAR | 296-13730-1-ND J Single Inverter Gate .. 76 57 AB 
Function Gate . 8-WCSP 507.00/3,000 SN74LVC1GU04YEAR _| 296-13730-2-ND | Single Inverter Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G123DCTR |296-18758-1-ND |Single Retrigge .SM8__50—.38—29 (Continued) 
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EXAS igi ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Tele Digi-Key Price Each all Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1GUO4YZAR |296-14033-1-ND |Single Inverter Gate i, Sr), 8 SN74LVC2GO7DBVR | 296-13494-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 43.35 2d 
SN74LVC1GUO4YZAR |296-14033-2-ND |Single Inverter Gate 741.00/3,000 SN74LVC2GO7DBVR | 296-13494-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 336.00/3,000 
SN74LVC1GU04YZPR_ |296-14370-1-ND |Single Inverter Gate Pe ee: SN74LVC2GO7DCKR | 296-13495-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu! 47.3826 
SN74LVC1GUO4YZPR |296-14370-2-ND |Single Inverter Gate 426.00/3,000 SN74LVC2GO7DCKR | 296-13495-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 366.00/3,000 
SN74LVC1GU04YZVR_|296-21063-1-ND |Single Inverter Gate 53.4232 SN74LVC2GO7YEAR _ |296-13736-1-ND [Dual Buffer/Driver with OD Outpu 92 69 52 
SN74LVC1GUO4YZVR | 296-21063-2-ND |Single Inverter Gate 426.00/3,000 SN74LVC2GO7YEAR | 296-13736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 897.00/3,000 
SN74LVC1GXO4DBVR | 296-17821-1-ND |Crystal Oscillator Driver. 88 66 50 SN74LVC2G07YZAR =| 296-13737-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 92 69 52 
SN74LVC1GXO4DBVR | 296-17821-2-ND |Crystal Oscillator Driver . 858.00/3,000 SN74LVC2GO7YZAR | 296-13737-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 897.00/3,000 
SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-1-ND |Crystal Oscillator Driver . 88 66 «50 SN74LVC2GO7YZPR | 296-23277-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 58 4433 
SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-2-ND |Crystal Oscillator Driver . 858.00/3,000 SN74LVC2GO7YZPR _|296-23277-2-ND |Dual Buffer/Driver with OD Output. 567.00/3,000 
SN74LVCIGXO4DRLR |296-18614-1-ND [Crystal Oscillator Driver. 8866 «50 SN74LVC2G08DCTR  |296-13263-1-ND [Dual 2-Input Positive AND Gat 48.3627 
SN74LVC1GXO4DRLR_ |296-18614-2-ND |Crystal Oscillator Driver . 1144.00/4,000 SN74LVC2GO8DCTR | 296-13263-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 468.00/3,000 
SN74LVC1T45DBVR | 296-16843-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2GO8DCUR | 296-13264-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 48 4.36.27 
Bus Transceiver. 52 4.39 «30 SN74LVC2GO8DCUR | 296-13264-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate.. 468.00/3,000 
SN74LVC1T45DBVR | 296-16843-2-ND |Tri-State Single-Bi SN74LVC2GO8YEPR _|296-16734-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 92 69 52 
Bus Transceiver... 507.00/3,000 SN74LVC2GO8YEPR | 296-16734-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 897.00/3,000 
SN74LVCIT45DCKR | 296-16844-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G08YZAR | 296-14036-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 92 69 52 
Bus Transceiver... 52 39 30 SN74LVC2G08YZAR | 296-14036-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 897.00/3,000 
SN74LVCIT45DCKR =| 296-16844-2-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2GO8YZPR | 296-14371-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 58 44 33 
Bus Transceiver. 507.00/3,000 SN74LVC2G08YZPR _|296-14371-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 567.00/3,000 
SN74LVCIT45DRLR = | 296-20629-1-ND reat Sndee Dual Supply AO eae SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. A 35 2 
: : : SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 312.00/3,000 
SN74LVCIT45DRLR | 296-20629-2-ND [Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. ke 
Bus Transceiver. 780.00/4,000 SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 312.00/3,000 
SN74LVCIT45YEPR — | 296-17207-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14YEAR _|296-13970-1-ND [Dual Schmitt-Trigger Inverter . 92 69 52 
Bus Transceiver... 84 6348 SN74LVC2G14YEAR | 296-13970-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 897.00/3,000 
SN74LVC1T45YEPR | 296-17207-2-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14YZPR | 296-18803-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 58 AA 8 
Bus Transceiver... 819.00/3,000 SN74LVC2G14YZPR | 296-18803-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 567.00/3,000 
SN7ALVCIT45YZPR —]296-17018-1-ND [Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 40.32.24 
Bus Transceiver. 56 4232 SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-2-ND [Dual Schmitt-Trigger Buffer 324.00/3,000 
SN74LVCIT45YZPR | 296-17018-2-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G17DCKR —_|296-13013-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 36 2 
Bus Transceiver... 546.00/3,000 SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 336.00/3,000 
SN74LVC2GOODCTR | 296-13257-1-ND {Dual 2-Input Positi 54 Bt SN74LVC2G17MOCKREP| 296-22358-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. 1.02 85 68 
SN74LVC2GOODCTR | 296-13257-2-ND [Dual 2-Input Positive NAND Gate... 528.00/3,000 SN74LVC2G17MDCKREP| 296-22358-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 1326.00/3,000 
SN74LVC2GOODCUR — | 296-13258-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat AB 3627 SN74LVC2G17QDCKRQH1 | 296-18297-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer AT 38.29 
Se eScRAMRiCTHED Gree area ne ae ne eee Bh he Baru SN74LVC2G170DCKRQ1 | 296-18297-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 381.00/3,000 
-19507-1- ‘ : : ‘ SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buf g2 69 52 
SN74LVC2GOOWDCTREP |296-19507-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gate... 1326.00/3,000 SN74LVCOGIT7YEAR  [BEeEMOSaeANH pucl Schmitt-Trigger Buffer 897.00/3,000 
SN74LVC2GOOYEAR | 296-15585-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gate... 92 69 ~—«52 SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 92 69 52 
SN74LVC2GOOYEAR | 296-15585-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat 897.00/3,000 SN74LVC2G17YEPR —_ |296-18805-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 897.00/3,000 
SO eS 2OGS TC 5 ND put 5 input Positive NAND Gat 92 Perce eae SN74LVC2G32DCTR | 296-13267-1-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate cmc mne7, 
-14034-2-ND |Dual 2-Input Positive a 00/3, SN74LVC2G32DCTR | 296-13267-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2GOOYZPR _ |296-18797-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gate.. 58 4 8. SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-1-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate 44 36 «(7 
SN74LVC2GO0YZPR | 296-18797-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat 567.00/3,000 SN74LVC2G32DCUR —_|296-13268-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 357.00/3,000 
SN74LVC2G02DCTR | 296-13259-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 52.3930 SN74LVC2G32MDCUREP| 296-22359-1-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate 1.38115 92 
SN74LVC2G02DCTR | 296-13259-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 507.00/3,000 SN74LVC2G32MDCUREP| 296-22359-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 1794.00/3,000 
SN74LVC2G02DCUR | 296-13260-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. AB 36 SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 92 69 52 
SN74LVC2G02DCUR _|296-13260-2-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 468.00/3,000 SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G02YEAR 296-13731-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 92 69 152) SN74LVC2G32YEPR 296-15349-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 92 69 52 
Svar pialenale Dual pint Positive NO Gate. es EGE SN74LVC2G32YEPR _|296-15349-2-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
-18798-1-ND | Dual 2-Input Positive ate. : : : SN74LVC2G32YZAR | 296-14040-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gat 92 ~«69~C«C«D 
SN74LVC2GO2YEPR | 296-18798-2-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G32vZAR  |296-14040-2-ND Dal 2 input Becton Cie 897.00/3,000 
SN74LVC2G02YZAR__|296-14035-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 92 69 __—82 SN74LVC2G32YZPR | 296-15350-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 58 4433 
Se eae 2a AOS ND ae int Poste Noe eae 5 AEN SN74LVC2G32YZPR —_| 296-15350-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 567.00/3,000 
-18799-1-ND |Dual 2-Input Positive ate. : ‘ : SN74LVC2G34DBVR _ | 296-13496-1-ND | Dual Buffer Gate AB 36.27 
SN74LVC2G02YZPR | 296-18799-2-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 567.00/3,000 7340601 
SN74LVC2GO4DBVR —|296-13261-1-ND [Dual Inverter Gat S0T-23-6 (SSeS | eet ere eeeere coeaneg ul Buter Gate Peay 
SN74LVC2G04DBVR | 296-13261-2-ND |Dual Inverter Gat SOT-23-6 336.00/3,000 SN74LVC2Ga4DcKR — |296-13497-2-ND  9336:00/3,000 
SN74LVC2GO4DCKR =| 296-13262-1-ND | Dual Inverter Gat SC-70-6 A3 35.24 SN74LVC2G34DRLR ‘| 296-18020-1-ND 48 36. «27 
SN74LVC2G04DCKR | 296-13262-2-ND SC-70-6 336.00/3,000 SN74LVC2G34DRLR | 296-18020-2-ND 624.00/4,000 
SN74LVC2GO4DRLR | 296-21064-1-ND .SOT-563-6 40 32 24 SN74LVC2G34MDCKREP| 296-22360-1-ND Ta ee 
SN74LVC2GO4DRLR | 296-21064-2-ND .S0T-563-6 432.00/4,000 SN74LVC2G34MDCKREP| 296-22360-2-ND 1794.00/3,000 
SN74LVC2GO4MDCKREP | 296-21819-1-ND 93 78 62 SN74LVC2G34YEAR _ |296-13740-1-ND oS 
SN74LVC2GO4MDCKREP |296-21819-2-ND 7209.00/3,000 SN74LVC2G34YEAR  |296-13740-2-ND * 897.00/3,000 
SN74LVC2GO4YEAR | 296-13732-1-ND 92 6952 SN74LVC2G34YEPR _ |296-17087-1-ND | Dual Buffer Gat 92 69 52 
SN7ALVG2GO4VEAR PEGASO aaa 897-00/3,000 SN74L VCOES4VEPR —|208-17087-2-ND | Dual Buti Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2GO4YEPR — | 296-18800-1-ND |Dual Inverter Gate... 92 69 52 SN7ALVC2ua4yZAR (SBR araetinIAN Rae 
- +1- ual Buffer Gate. 92 69 52 
SN74LVC2GO4YEPR | 296-18800-2-ND |Dual Inverter Gate... 897.00/3,000 SN74LVC2G34VZAR  ESEMERTENIA|| Dual Butter Gate 397-00/3,000 
SN7ALVC2G04YZAR — )296-13733-1-ND 92 6982 SN74LVC2G38DCTR |296-17010-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat 48 362 
SN74LVC2G04YZAR | 296-13733-2-ND 897.00/3,000 4701 0-2. i 
SN74LVC2G38DCTR | 296-17010-2-ND Dual 2-Input NAND Gat 468.00/3,000 
SN74LVC2G04YZPR | 296-23276-1-ND 58 Ad S 
SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat 483627 
SN74LVC2G04YZPR | 296-23276-2-ND |Dual Inverter Gate... 567.00/3,000 
geo : SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat 468.00/3,000 
SN7ALVC2G06DBVR eee aaa | Dual Inverter Butfer/Driver SN74LVC2G38YZPR — |296-18809-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat 584433 
SaTaLVOORUEDEN — TESEEAD Bu a oa ay se 2! SN74LVC2G38YZPR | 296-18809-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate... 567.00/3,000 
Baad with Open:brahi Guta, ROC SN74LVC2G53DCTR _ |296-13269-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 52.39.30 
SN74LVC2GO6DCKR | 296-13493-1-ND |Dual inverter Buffer/Driver ; SN74LVC2G53DCTR | 296-13269-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 507.00/3,000 
with Open-Drain Output 40 322A SN74LVC2G53DCUR | 296-13270-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 4 36 2 
SN74LVC2G06DCKR | 296-13493-2-ND | Dual inverter Buffer/Driver SN74LVC2G53DCUR | 296-13270-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 468.00/3,000 
with Open-Drain Output 324,00/3,000 SN74LVC2G53YEAR | 296-13702-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 92 69 52 
SH7ALVCOGOGMDCKAEP (EReREEaaE anal ; SN74LVC2G53YEAR _|296-13702-2-ND [Dual Analog Mux/Demux. 897.00/3,000 
5 -1- jual Inverter Buffer/Driver 
with Open-Drain Output 93 «78 ~«(«62 SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-1-ND Dual Analog Mux/Demux. 92 «69 ~C(«D 
SN74LVC2GO6BMDCKREP |296-19879-2-ND |Dual inverter Buffer/Driver SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 897.00/3,000 
with Open-Drain Output 1209.00/3,000 SN74LVC2G53YZPR | 296-14372-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 58 A433 
-18615-1- i SN74LVC2G53YZPR | 296-14372-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 567.00/3,000 
SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-1-ND |Dual Inverter Buffer/Driver 5 
with Open-Drain Output 47389 SN74LVC2G66DCTR | 296-13271-1-ND |Dual Bilateral Analog Switc A836 2 
SNTALVCDGOGODCKROT |29618615-2-ND [Dual Inverter Buffer/Dri SN74LVC2G66DCTR | 296-13271-2-ND |Dual Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 
MT Oper Dak Guiate 381.00/2,000 SN74LVC2G66DCUR |296-13272-1-ND |Dual Bilateral Analog Switch 4738 29 
SN74LVC2G06YEAR | 296-13734-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver : SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-2-ND |Dual Bilateral Analog Switch 381.00/3,000 
with Open-Drain Output. 92 #469 «52 SN74LVC2G66YEAR | 296-15594-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 92 69 52 
SN74LVC2G06YEAR  |296-13734-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YEAR _|296-15594-2-ND [Dual Bilateral Analog Switch 897.00/3,000 
with Open-Drain Output. 897.00/3,000 SN74LVC2G66YZAR | 296-14041-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 92 ~«69~—CCD 
SN74LVC2GO6YEPR | 296-18801-1-ND |Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2GB6YZAR —_| 296-14041-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 897.00/3,000 
with Open-Drain Output 6-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G66YZPR —_| 296-14373-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 58 44 8 
SN74LVC2GO6YEPR | 296-18801-2-ND |Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YZPR | 296-14373-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 567.00/3,000 
with Open-Drain Output. 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G74DCTR | 296-13273-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO6YZAR | 296-13735-1-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset A836 27 
with Open-Drain Outpu 6-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G74DCTR =| 296-13273-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G06YZAR — | 296-13735-2-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset 468.00/3,000 
with Open-Drain Output. 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G74DCUR =| 296-12755-1-ND Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO6YZPR | 296-17987-1-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset 50 40 30 
with Open-Drain Output. 6-DSBGA 58 A483 SN74LVC2G74DCUR | 296-12755-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO6YZPR | 296-17987-2-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset 402.00/3,000 
with Open-Drain Output. 6-DSBGA 567.00/3,000 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G : 
Te Digi-Key Price Each male Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC2G74QDCURQ1 | 296-21820-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
Flip-Flop with Clear and Preset... 8-VSSOP 56 42.82 SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
SN74LVC2G74QDCURQ1 | 296-21820-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
Flip-Flop with Clear and Preset 8-VSSOP 546.00/3,000 SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 Gye 
SN74LVC2G74YEPR | 296-14374-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Ty SN74LVG2G240YZAR | 296-15590-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
Flip-Flop with Clear and Preset.............. 8-DSBGA 926952 SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. ‘coms 
SN74LVC2G74YEPR — | 296-14374-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 567.00/3,000 
Flip-Flop with Clear and Preset 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 50 Beh 2) 
SN74LVC2G74YZAR —_|296-14042-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Typ SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 489.00/3,000 
snvalveoezavzan | BeeMCneeT are ty pe ani ate sevaensse 8-DSBGA = 92, «6952 SN74LVC2G241DCUR_| 296-11936-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. Oommen oO MRSC 
- -2- ingle Positive-Edge-Triggered D-Type = = re Fi 
ins waotsosnen _enanaan | “Bravest [ara 40 tse fue ae 
SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
Flip-Flop with Clear and Preset... 8-DSBGA 58 4433 SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-2-ND Single Postive-Edge- Triggered D-Type Sinan Seana SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 
Be ET ae GTR TESUN tees sme SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 
SN7ALVG2G79DCTR = eabaSevaEND TD ine ie a SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-2-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 897.00/3,000 
a d d : SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 58 4433 
SN74LVC2G79DCTR —|296-17849-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 567.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 SN74LVC2GUO4DBVR_| 296-13276-1-ND | Dual Inverter Gate... 40.32.24 
SN7ALVG2G79DCUR  (eabaZ22 alEND SDT HIPS ay ae SN74LVC2GUO4DBVR | 296-13276-2-ND |Dual Inverter Gate 324,00/3,000 
ti en : i : SN74LVC2GUO4DCKR. | 296-13277-1-ND | Dual Inverter Gate £3 1 es 
SNTALVC2G7ODCUR PBC aagucg) Oval Poslive-Fdge-Triggered Renan SN74LVC2GUO4DCKR | 296-13277-2-ND | Dual Inverter Gate 336.00/3,000 
ype pete auUEh SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
SN74LVC2G79YEPR — | 296-15982-1-ND Becerra e-nsaca Homes SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND | Dual Inverter Gate 897.00/3,000 
i cen ; : : SN74LVC2GU04YZAR | 296-13743-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
SN7ALVC2G7SYEPR — /ZSCaISSE 2.2.0} Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4YZAR | 296-13743-2-ND | Dual Inverter Gate 897.00/3,000 
D-Type Flip-Flop . epee SETAE SN74LVC2GUO4YZPR_ | 296-14376-1-ND | Dual Inverter Gate 584433 
SN74LVC2G79YZPR 296-15983-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggere SN74LVC2GUO4YZPR_ | 296-14376-2-ND | Dual Inverter Gat ‘ 567.003. 000 
D-Type Flip-Flop... S-DS8GA MERCO ME EESS sii7aLveoT4spcrr | 298-16845-1-ND [Tri-State Dual-Bit Dual Suppl Ne 
SN74LVC2G79YZPR _ |296-15983-2-ND |Dual Positive-Edge-Triggered Pic TeneesNer fn. D oh om 
D-Type Flip-Flop 567.00/3,000 3 ie : : : 
sn7atve2ceoncTr | 296-18810-1-ND | Dual Positive-Edg SN74LVC2T45DCTR | 296-16845-2-ND TH-Stae Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop .. 48 36 «27 Bus Transceiver. 702.00/3,000 
SN74LVC2G80DCTR | 296-18810-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN7ALVC2T45DCUR | 296-17014-1-ND peoee uaeen ue Supply Be ee 
D-Type Flip-Flop .. 468,00/3,000 : q : : d 
SN74LVC2G80DCUR  |296-17083-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN7ALVG2TASDCUR acai) 111 State Dual Blt Dual Supply eae 
D-Type Flip-Flop... 48 BOO ect = — —— 
SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN7ALVC2T45YEPR — | 296-17035-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop .. ..US8 468.00/3,000 Bus Transceiver 8407056 
SN74LVC2G80YEPR | 296-15984-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN7ALVC2T45YZPR | 296-17036-1-ND | Tri-State Dual- Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop 3-DSBGA 92 69 «52 Bus Transceiver. 8-DSBGA 16 Ov 43 
ai SN74LVC2T45YZPR 296-17036-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G80YEPR 296-15984-2-ND Dual Poste: cage: Inggered aasica Fen foiond Bus Transceiver 741.00/3,000 
-Type Flip-Flop... - 00/3, = a 
Wecaet Ne CARCI SN74LVC3GO4DCTR | 296-13276-1-ND | Triple Inverter Gat 60 45 34 
siravtzceoron \bsetsemannoecieeceenay 70 | mm aa) | SATO |e ae ne ee Ae 
ea 9 | itive-| -Tri - slid riple Inverter Gat a rt . 
SNANGGENZPR beri snshek 567.00/3,000 SN74LVC3GO4DCUR | 296-13279-2-ND | Triple Inverter Gat 585.00/3,000 
SN7ALVC2GB6DCTR  |296-13274-1-ND |Dual 2-Input Exclusive OR Gate. SMB 48 ~—«36~=«C«T SN7ALVCSGO4YEAR _2UGaISOSSaIENDN Triple inverter Gat Sia OB Re 
SN74LVC2G86DCTR | 296-13274-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. Sg 468.00/3,000 SN74LVC3G04YEAR — | 296-14043-2-ND | Triple Inverter Gat 1053.00/3,000 
SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. USB 4836.27 SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-1-ND | Triple Inverter Gat 72 54 At 
SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. ‘ 468.00/3,000 SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-2-ND | Triple Inverter Gate... 702.00/3,000 
SN74LVC2G86YEAR _ | 296-13972-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC3G06DCTR — | 296-13280-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G86YEAR  |296-13972-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 897.00/3,000 with Open Drain Outputs 604534 
SN74LVC2G86YEPR | 296-18811-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC3GO6DCTR | 296-13280-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G86YEPR | 296-18811-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 897.00/3,000 with Open Drain Outputs 585.00/3,000 
SN74LVC2G86YZAR | 296-15709-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC3G06DCUR | 296-13281-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G86YZAR __|296-15709-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 897.00/3,000 with Open Drain Outputs 60 45 34 
SN74LVC2G125DCTR |296-12164-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48. «36.27 SN7ALVC3GO6DCUR | 296-13281-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G125DCTR |296-12164-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs 585.00/3,000 
SN74LVC2G125DCUR |296-13265-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48.36.27 SN74LVC3GO6YEAR | 296-15598-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G125DCUR |296-13265-2-ND | Tri-State Dual Bus Butter Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 81 6854 
SN74LVC2G125YEAR _|296-13738-1-ND | Tri-State Dual Bus Butter Gate 92 69 52 SN74LVC3GO6YEAR — | 296-15598-2-ND Tepe vet Buon Dine speaaa ee 
SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 with Open Drain Outputs i 00/3; 
SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 SN74LVC3GO6YEPR — | 296-18814-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 816854 
SN74LVC2G125YZPR_= | 296-15109-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 44 3 SN74LVC3GO6YEPR =| 296-18814-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G125YZPR__|296-15109-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G126DCTR |296-12554-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48 3627 SN74LVC3GO6YZPR | 296-18815-1-ND J Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G126DCTR |296-12554-2-ND | Tri-State Dual Bus Butter Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 72.54 
SN74LVC2G126DCUR |296-12555-1-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48) a6 27 SN74LVC3GO06YZPR | 296-18815-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G126DCUR |296-12555-2-ND | Tri-State Dual Bus Butter Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs 702.00/3,000 
SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 SN74LVC3G07DCTR =| 296-13282-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output: 60 45 (84 
SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-2-ND [Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 SN74LVC3GO7DCTR — | 296-13282-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output 585.00/3,000 
SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 «52 SN74LVC3G07DCUR =| 296-13283-1-ND Triple Buffer/Driver with OD Outputs .. 60 A584 
SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-2-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 SN74LVC3G07DCUR | 296-13283-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs .. 585.00/3,000 
SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 aa 83) SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output: 81 68 54 
SN74LVC2G126YZPR_|296-15587-2-ND | Tri-State Dual Bus Butter Gate 567.00/3,000 SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output: 7053.00/3,000 
SN74LVC2G132DCTR |296-17056-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 48 36. 27 SN74LVC3GO7YZAR =| 296-15711-1-ND Triple Buffer/Driver with OD Output: 81 68 = 54 
SN74LVC2G132DCTR |296-17056-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 SN74LVC3GO7YZAR =| 296-15711-2-ND Triple Buffer/Driver with OD Output: 1053.00/3,000 
SN74LVC2G132DCUR |296-18802-1-ND |Dual 2-Input NAND Gate 48 36 «27 SN74LVC3G14DCTR =| 296-13284-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 60 45 (84 
SN74LVC2G132DCUR |296-18802-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 585.00/3,000 
SN74LVC2G132YEPR _|296-17729-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 92 69 52 SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 60 45 34 
SN74LVC2G132YEPR |296-17729-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 897.00/3,000 SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 585.00/3,000 
SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 64 48 36 SN74LVC3G14YEAR | 296-14045-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 81 6854 
SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 624.00/3,000 SN74LVC3G14YEAR 296-14045-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 1053.00/3,000 
SN74LVC2G157DCTR |296-13266-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 48 3627 SN74LVC3G14YEPR__| 296-18816-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 81 6854 
SN74LVC2G157DCTR _|296-13266-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 468.00/3,000 SN74LVC3GT4YEPR | 296-18816-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 1053.00/3,000 
SN74LVC2G157DCUR |296-12605-1-ND [Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 53.4282 SN74LVC3G14YZPR | 296-18817-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 72. 54 At 
SN74LVC2G157DCUR |296-12605-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 426.00/3,000 SN74LVC3G14YZPR | 296-18817-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 702.00/3,000 
SN74LVC2G157YEAR |296-13971-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 92 69 52 SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer 60 45 34 
SN74LVC2G157YEAR |296-13971-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 897.00/3,000 SN74LVC3G17DCTR _| 296-16915-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffel 585.00/3,000 
SN74LVC2G157YEPR _|296-17997-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 92 69 52 SN74LVC3G17DCUR | 296-18818-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffel 60 45 34 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-2-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 897.00/3,000 SN74LVC3G17DCUR | 296-18818-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffe! 585.00/3,000 
SN74LVC2G157YZAR |296-15708-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 92 69 «52 SN74LVC3G17YZPR | 296-18819-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer 72. 54 At 
SN74LVC2G157YZAR |296-15708-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 897.00/3,000 SN74LVC3G17YZPR | 296-18819-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer 702.00/3,000 
SN74LVC2G157YZPR | 296-18804-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 58 (A433 SN74LVC3G34DCTR _ | 296-13285-1-ND | Triple Buffer Gate 60.45 34 
SN74LVC2G157YZPR_|296-18804-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 567.00/3,000 SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-2-ND | Triple Buffer Gate. 585.00/3,000 
SN74LVC2G240DCTR |296-15588-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 50 38.29 SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-1-ND | Triple Buffer Gate. 50 40 30 
SN74LVC2G240DCTR |296-15588-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 489.00/3,000 SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-2-ND | Triple Buffer Gate. 402.00/3,000 
SN74LVC2G240DCUR |296-13739-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 52 39 30 SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-1-ND | Triple Buffer Gate. 81 68 54 
SN74LVC2G240DCUR |296-13739-2-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 507.00/3,000 SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-2-ND | Triple Buffer Gate. 1053.00/3,000 
SN74LVC2G240YEAR _|296-15589-1-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 92 69 52 (Continued) 
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Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC3G34YZPR — 296-15111-1-ND |Triple Buffer Gate 72 54 A SN74LVCOBAMDREP 296-22327-1-ND JHex Inverter Bufter/Driver with OD . 14-8010 92 69 52 
SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-2-ND | Triple Buffer Gate 702.00/3,000 SN74LVCOBAMDREP | 296-22327-2-ND |Hex Inverter Butfer/Driver with OD. 14-SOIC 747.50/2,500 
SN74LVC3GUO4DCTR | 296-18820-1-ND |Triple Inverter Gate 80 60 45 SN74LVCOBAPWR ‘| 296-8437-1-ND Hex Inverter Butter/Driver with OD........14-TSSOP 49 40.27 
SN74LVC3GUO4DCTR |296-18820-2-ND |Triple Inverter Gate 780.00/3,000 SN74LVCOBAPWR ‘| 296-8437-2-ND Hex Inverter Butfer/Driver with OD.......... 14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-1-ND |Triple inverter Gate 80.60 45 SN74LVCOBARGYR __|296-13957-1-ND [Hex Inverter Butter/Driver with OD . 14-QFN 60.4534 
SN74LVC3GUO4DCUR |296-18821-2-ND |Triple Inverter Gate 780.00/3,000 SN74LVCOBARGYR _|296-13957-2-ND |Hex Inverter Buffer/Driver with OD . 4-0FN 200.00/1,000 
SN74LVC3GUO4YEPR |296-16823-1-ND |Triple Inverter Gate 81 6854 SN74LVCO7AD 296-8441-5-ND |Hex Buffer/Driver with OD 14-8010 49 40 27 
SN74LVC3GUO4YEPR |296-16823-2-ND |Triple Inverter Gate 1053.00/3,000 SN74LVCO7ADR 296-8441-1-ND |Hex Buffer/Driver with OD 14-8010 49 40 27 
SN74LVC3GUO4YZPR | 296-16824-1-ND |Triple Inverter Gate 72 54 SN74LVCO7ADR 296-8441-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD 14-SOIC 320.00/2,500 
SN74LVC3GUO4YZPR_|296-16824-2-ND |Triple Inverter Gate 702.00/3,000 SN74LVCO7ADBR 296-8439-1-ND__|Hex Buffer/Driver with OD 14-SSOP_ 514129 
SN74LVC8T245DBR —_|296-21065-1-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO7ADBR 296-8439-2-ND [Hex Buffer/Driver with OD 14-SSOP 280.00/2,000 
Transceiver... 1.05 88 = 70 SN74LVCO7ADGVR —-|296-8440-1-ND Hex Buffer/Driver with OD 14-TVSOP 423425 
SN74LVC8T245DBR | 296-21065-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO7ADGVR —|296-8440-2-ND Hex Buffer/Driver with OD .14-TVSOP 232.00/2,000 
Transceiver... 932.00/2,000 SN74LVCO7AIPWREP | 296-22328-1-ND |Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 685139 
SN74LVC8T245DBQR |296-23279-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO7AIPWREP | 296-22328-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD .. .14-TSSOP 452.00/2,000 
Transceiver 1.05 .88__—.70 SN74LVCO7AMPWREP | 296-22329-1-ND |Hex Buffer/Driver with OD .. 14-TSSOP 1.44 1.20 96 
SN74LVC8T245DBQR |296-23279-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO7AMPWREP | 296-22329-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD .14-TSSOP 1276.00/2,000 
Transceiver... 1137.50/2,500 SN74LVCO7APWR ——-|296-8442-1-ND Hex Buffer/Driver with OD “14-TSSOP 49-4027 
SN74LVC8T245DGVR_ | 296-19287-1-ND iiSae bantu Supply Bus Fn eee oe SN74LVCO7APWR ——‘|296-8442-2-ND Hex Buffer/Driver with OD -14-TSSOP 270.00/2,000 
ransceiver... j i : SN74LVCO7AQPWRQ1 | 296-20707-1-ND [Hex Buffer/Driver with OD .14-TSSOP_ 443627 
SN74LVC8T245DGVR | 296-19287-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO7AQPWRQT | 296-20707-2-ND [Hex Buffer/Driver with OD. -14-TSSOP 246.00/2,000 
Transceiver... 932.00/2,000 SN74LVCO7ARGYR — | 296-13958-1-ND |Hex Buffer/Driver with OD 4-0FN 60 45 34 
SN74LVC8T245DWR | 296-23280-1-ND irs 8-Bit Dual Supply Bus =o SN74LVCO7ARGYR | 296-13958-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD 4-0FN 200.00/1,000 
ransceiver... 4 : : SN74LVCO8AD 296-1697-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-010 433524 
SN74LVC8T245DWR | 296-23280-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus ee SN74LVCO8ADR 296-1697-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-S0IC 43354 
00/2, SN74LVCO8ADR 296-1697-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-S0IC 280.00/2,500 
SN74LVC8T245RHLR = | 296-18595-1-ND 8 SN74LVCO8ADBR 296-1220-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SSOP 49 40 27 
Transceiver... W798 78 SN74LVCO8ADBR 296-1220-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVC8T245RHLR | 296-18595-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8AMPWREP | 296-22330-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 90 68 51 
Transceive 519.00/1,000 SN74LVCO8AMPWREP | 296-22330-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 598.00/2,000 
SN7ALVCET245PWR  /2dbs1 65931 -ND) Tri-State 8-8 SN74LVCOBAPWR  _|296-1221-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate..........14-TSSOP 47 38 26 
Transceiver... 24-TSSOP 4.20 3.15 2.28 SN74LVCO8APWR ‘| 296-1221-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate............ 14-TSSOP 260.00/2,000 
SN74LVC8T245PWR — ]296-18593-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8AQDREP | 296-22331-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-S0I0 88 ~=.66 SSS 
Transceiver... 24-TSSOP 1890.00/2,000 SN74LVCOBAQDREP | 296-22331-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVC16T245DGGR ]296-20631-1-ND [serrate Dual Supply Bus 4s-1ss0p Me SN74LVCO8AQPWREP | 296-22332-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 886650 
/ be 7 ‘ : ; SN74LVCO8AQPWREP |296-22332-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. -14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVC16T245DGGR |296-20631-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8AQPWRQ1 | 296-21812-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate...........14-TSSOP 44 36.27 
Transceiver... 48-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVCO8AQPWRQ1 | 296-21812-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate........... 14-TSSOP 246.00/2,000 
SN74LVC16T245DGVR }296-21052-1-ND eee ee Dual Supply Bus aa-Tvsop Meteo COM SN74LVCO8ARGYR | 296-13959-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 50 6.3829 
SNTALVCIETINSDGVR CEEEAIEEESTIG Tsu 165i ETT z d 501. SN74LVCO8ARGYR | 296-13959-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 166.00/1,000 
relies petals 10: SN74LVC10AD 296-8443-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 4 36 27 
suzaivcreTas0in PORTER Te esis usd Sauahy os teen eale ont) SN74LVCIOADBR ‘| 296-8444-1-ND_ Triple 3-Input NAND Gate 45 3627 
ee aon | See, tate eee Seg Bt 
: ae ‘ : d 7: -8445-1- tiple 3-Input ate 14- PG a 27 
SN74LVC16T245DLR | 296-21993-2-ND [incre bg ual Supply Bus ae aGIOIO SN74LVCI0APWR _|296-8445-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate “14-TSSOP 252.00/2,000 
- = SN74LVCIOARGYR | 296-13960-1-ND |Triple 3-Input NAND Gate 14-0FN 66 50 38 
SN7ALVC16T245GQLR |296-21053-1-ND oe it Du ee ere SN74LVCIOARGYR — |296-13960-2-ND |Triple 3-Input NAND Gate 4-QFN 219.00/1,000 
; : : 4 SN74LVC14AD 296-1699-5-ND _|Hex Schmitt-Trigger Inverte 148010 43 352d 
SN74LVC16T245GQLR |296-21053-2-ND Mee ee ait ennnanicnd SN74LVC14ADR 296-1699-1-ND_ |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-S0I0 43 «3524 
SN7ALVC16T245Z0LR |296-21054-1-ND [Tri-State 16-Bit Dual Supoly Bus He SN74LVC14ADR 296-1699-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 280.00/2,500 
ian 48VFBGA 200 1.60 1.20 | SVrivcraanan {206-8468 2.ND_|Hex Sonmit-Trgger Invert tassop ~ 270.002,000, 
a ma 7 Ri 7 -8463-2- lex Schmitt-Trigger Inverte | 70.00/2, 
SNZALVGHGT2ASZOLR, SS Sacaaia) "7 Ste 16 Bit Dual Supply Bus Ag BEA Wanna SN7ALVC14ADGVR — |296-8464-1-ND_ |Hex Schmitt-Trigger Inverte “Y4TVSOP 42345 
SN74LVCOOAD 296-1694-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 148010 49 40 27 SIAL VCLaAPGRY (GEESE ANTM tic cooierazer jnverte -MeTvsop —_232.0072,000, 
viet 4 é -1224-1- lex Schmitt-Trigger Inverte 14- Z : 
SNPALVGOOADR __[296-1694-2.ND_[Quad 2Input NAND Gat “iasoie ~~ aanane.sdo | SNTALVOT4APWR (206 1224-2.D Hex Sehmit-Trapr invert -HETSS0P—260002,000 
5 =a a m1 7: -19596-1- lex Schmitt-Trigger Inverte! a dl i ol 
SE YECAncR BRE on ate vane tiecoe eaeraal SN74LVC14AQDREP | 296-19596-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCOOAMPWREP |296-22322-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 90 68 51 SO OAD CAC (BEER E TEA es ccm iager inverter 1 S0 1 Sar EAB at 
a ot a i i i 7 7 = -2- lex Schmitt-Trigger Inverte! | -50/2,51 
ST VCOASRR Cen pean he Shit ran a pee a7 3 oe tor SN74LVCT4AQPWREP |296-20666-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14TSSOP 88665 
SN74LVCOOAPWR ~~ 1296-1216-2-ND|uad 2-Input NAND Gate 7TSSOP 360,072,000 SALVE AAO PWREP 296-20666-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . -14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVCOOAQDREP | 296-22323-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC 88 66.50 74LVCI4ARGYR | 296-13965-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14-QFN 52 3930 
SN74LVCOOAQDREP | 296-22323-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVCI4ARGYR | 296-13965-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-QFN 173.00/1,000 
: SN74LVC32AD 296-1235-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 14-8010 494027 
SN74LVCOOAQPWREP |296-22324-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 88S 66S p 
SN74LVCOOAQPWREP_|296-22324-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 586.00/2,000 SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND /Quad 2-Input OR Gate... 14-SOIC 433524 
SN74LVCOOARGYR | 296-13954-1-ND [Quad 2-Input NAND Gate TéORN S39 ~SO SN74LVC32ADR 296-1235-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... 14-SOIC 280.00/2,500 
SN74LVCOOARGYR | 296-13954-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-0FN 172.00/1,000 SNTALVCS2ADBR PEt Se ggt og) Cuad 2-Input OR Gat 1-880? ees Ce 
SN7ALVCOZAD 996-8433-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. “ya-soic = 49.~«=«AO. C27 SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 270.00/2,000 
SN7A4LVCOZADR 296-8433-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. “yasoic 49. «40.27 SN74LVC32AMDREP | 296-22361-1-ND |Quad 2-Input OR Gate... 14-S0IC 926952 
SN74LVCO2ADR 296-8433-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. _14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC32AMDREP =| 296-22361-2-ND | Quad 2-Input OR Gate.. 14-SOIC 747.50/2,500 
SN74LVCODADBR 296-8432-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. er SN74LVC32AMPWREP | 296-22362-1-ND |Quad 2-Input OR Gat 14-TSSOP 144 120 96 
SN74LVCO2ZADBR 296-8432-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 280,00/2,000 SN74LVC32AMPWREP | 296-22362-2-ND |Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74LVCOZAMPWREP |296-22325-1-ND |Quad 2-Input NOR Gate. 96. 72. 5A SN74LVC32APWR ‘| 296-1236-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-TSSOP 473826 
SN74LVCO2AMPWREP | 296-22325-2-ND |Quad 2-Input NOR Gate. 638.00/2,000 SN74LVC32APWR _|296-1236-2-ND |Quad 2-Input OR Gate... .14-TSSOP 260.00/2,000 
SN74LVCO2APWR _|296-8434-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate . 4-TSSOP 403224 SN74LVC32AQDREP | 296-22363-1-ND |Quad 2-Input OR Gate... 14-S0IC 88 66 50 
SN74LVCO2APWR 296-8434-2-ND Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 224.00/2,000 SN74LVC32AQDREP | 296-22363-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCO2ARGYR —_|296-13955-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 140FN 60. 45. 34 SN74LVC32AQPWREP | 296-18127-1-ND |Quad 2-Input OR Gat “14-TSSOP 886650 
SN74LVCO2ZARGYR —_|296-13955-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 44-QFN 200.00/1,000 SN74LVC32AQPWREP | 296-18127-2-ND |Quad 2-Input OR Gate... .14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVCO4AD 296-1218-5-ND | Hex Inverter “Y4-S0I0 43352 SN74LVC32ARGYR __|296-13819-1-ND [Quad 2-Input OR Gate 14-0FN 50.38.29 
SN74LVCO4ADR 296-1218-1-ND [Hex Inverter 14-S0IG 433524 SN74LVC32ARGYR | 296-13819-2-ND |Quad 2-Input OR Gat 166.00/1,000 
SN74LVCO4ADR 296-1218-2-ND [Hex Inverter .14-S0IC 280.00/2,500 SN74LVC74AD 296-1240-5-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop AQ AD 
SN74LVCO4ADBR 296-1217-1-ND |Hex Inverter 14-SSOP 49 40.27 SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND _|Tri-State Dual D-Type Flip-Flop ACI 4027, 
SN74LVCO4ADBR 296-1217-2-ND | Hex Inverter 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 320.00/2,500 
SN74LVCO4ADGVR — ‘| 296-8435-1-ND_ | Hex Inverter 4-TVSOP 9.423425 SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND_| Tri-State Dual D-Type Flip-Flop Ag A027, 
SN74LVCO4ADGVR _|296-8435-2-ND_|Hex Inverter 4-1VSOP 232.00/2,000 SN74LVC74ADBR 296-1239-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 270.00/2,000 
SN74LVCO4APWR 296-1219-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP AT 38.226 SN74LVC74AMPWREP | 296-22378-1-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP Ay ey sy 
SN74LVCO4APWR 996-1219-2-ND |Hex Inverter 4-TSSOP 260.00/2,000 SN74LVC74AMPWREP | 296-22378-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 612.00/2,000 
SN74LVCO4AQDREP | 296-18126-1-ND | Hex Inverter .14-SOIC 88 66 «50 SN74LVC74APWR 296-1241-1-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 49 40.27 
SN74LVCO4AQDREP | 296-18126-2-ND | Hex Inverter .14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVC74APWR 296-1241-2-ND _|Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVCO4AQPWREP | 296-22326-1-ND |Hex Inverter 4-TSSOP_ 8866.50 SN74LVC74AQDREP _ |296-22379-1-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-S0IC 88 66 50 
SN74LVCO4AQPWREP. | 296-22326-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 586.00/2,000 SN74LVC74AQDREP =| 296-22379-2-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCO4ARGYR 996-13956-1-ND | Hex Inverter 14-QFN 52 39 ~@©6.30 SN74LVC74AQPWREP | 296-22380-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 48 1G | 427 
SN74LVCO4ARGYR —_|296-13956-2-ND | Hex Inverter 44-QFN 173.00/1,000 SN74LVC74AQPWREP | 296-22380-2-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVCOBAD 296-1696-5-ND Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-8010 49 40 27 SN74LVC74AQPWRQ1 | 296-17492-1-ND [Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP_ 443627 
SN74LVCOBADBR 296-14399-1-ND |Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SSOP_ 403224 SN74LVC74AQPWRQ1 |296-17492-2-ND [Tri-State Dual D-Type Flip-Flop -14-TSSOP 246.00/2,000 
SN74LVCOBADBR 296-14399-2-ND |Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SSOP 224.00/2,000 SN74LVC74ARGYR | 296-13977-1-ND JTri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-0FN 604534 
SN74LVCO6ADR 296-14905-1-ND |Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-S0IG 49 40.27 SN74LVC74ARGYR | 296-13977-2-ND JTri-State Dual D-Type Flip-Flop 4-0FN 200.00/1,000 
SN74LVCOBADR 296-14905-2-ND |Hex Inverter Buffer/Driver with OD -14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC86AD 296-8561-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-S0I0 49407 
SN74LVCOBADGVR ‘| 296-8436-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 4TVSOP 42,345 SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND_|Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP_ 494027 
SN74LVCOBADGVR _|296-8436-2-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver with OD 4-TVSOP 232.00/2,000 (Continued) 
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EXAS igi es DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi2Reel f h 
sls Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC157AQPWRQ1 | 296-17743-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux .16-TSSOP 65 E02) ree. 
SN74LVC86ADR 296-14915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC AQ 40.27 SN74LVC157AQPWRQ1 | 296-17743-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux .16-TSSOP 362.00/2,000 
SN74LVC86ADR 296-14915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC157ARGYR =| 296-13966-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 6-QFN 66 50.38 
SN74LVC86AMDREP | 296-22381-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 92 69 52 SN74LVC157ARGYR =| 296-13966-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 6-QFN 219.00/1,000 
SN74LVC86AMDREP _ | 296-22381-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate -14-SOIC 747.50/2,500 SN74LVC240ADBR 296-8494-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 64 48.36 
SN74LVC86APWR 296-1242-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate TSSOP 4385S SN74LVC240ADBR _|296-8494-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SS0P 426.00/2,000 
SN74LVC86APWR 296-1242-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 238.00/2,000 SN74LVC240ADGVR ~~ | 296-8495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 66 E50 co! 
SN74LVC86AQDREP | 296-22382-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 88 66 50 SN74LVC240ADGVR | 296-8495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74LVC86AQDREP | 296-22382-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 715.00/2,500 SN74LVC240ADW 296-8496-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 60 45 34 
SN74LVC86AQPWREP | 296-22383-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 88 66.50 SN74LVC240ADWR 296-8496-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 60 45.34 
SN74LVC86AQPWREP | 296-22383-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 586.00/2,000 SN74LVC240ADWR 296-8496-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 400.00/2,000 
SN74LVC86ARGYR 296-13978-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 56 pAQ ese) SN74LVC240ANSR 296-12902-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-SOP 64 48 36 
SN74LVC86ARGYR 296-13978-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 186.00/1,000 SN74LVC240ANSR 296-12902-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-SOP 426.00/2,000 
SN74LVC112AD 296-8449-5-ND Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC240APWR 296-8498-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 60 45 34 
Flip-Flop with Clear/Preset............-.-0 2. 54 Al SN74LVC240APWR 296-8498-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244ADBR 296-8499-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 50 40.30 
Flip-Flop with Clear/Prese' ie 54 A SN74LVC244ADBR 296-8499-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 278.00/2,000 
SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244ADGVR =| 296-8500-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP AB BOG) eri 
Flip-Flop with Clear/Preset...................... 16-SOIC 585.00/2,500 SN74LVC244ADGVR 296-8500-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 320.00/2,000 
SN74LVC112ADBR 296-8447-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244ADWR 296-1229-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Driver. 50 40.30 
Flip-Flop with Clear/Preset.............0-.0- 16-SSOP nT. 54 Al SN74LVC244ADWR 296-1229-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 278.00/2,000 
SN74LVC112ADBR 296-8447-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244AGQNR | 296-12097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 15 63 50 
Flip-Flop with Clear/Preset.........ccc0000. 16-SSOP 478.00/2,000 SN74LVC244AGQNR | 296-12097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 333.00/1,000 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-1-ND |Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244AN 296-8501-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 ee ash! 
Flip-Flop with Clear/Preset.............000- 16-TVSOP a7 54. 41 SN74LVC244ANSR 296-17115-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 7 hi A433 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-2-ND Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244ANSR 296-17115-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-SOP 308.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset................. 16-TVSOP 478.00/2,000 SN74LVC244APWR 296-1230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP AT 38.29 
SN74LVCTI2APWR  |296-8450-1-ND [Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244APWR | 296-1230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 264.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset....0.0.0.. 4e-TSSoP 72 «54 SN74LVG244ARGYR | 296-13967-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-OFN 68 51 39 
SN74LVC112APWR 296-8450-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC244ARGYR | 296-13967-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-QFN 226.00/1,000 
Flip-Flop with Clear/Preset... 16-TSSOP 478.00/2,000 SN74LVC244AZQNR | 296-19878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-BGA 68 ey) 
SN74LVC125AD 296-8453-5-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-SOIC 50 A128 SN74LVC244AZQNR | 296-19878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-BGA 226.00/1,000 
SN74LVG125ADR 296-8453-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SOIC 50 Al 28 SN74LVC245ADBR 296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 55 A433 
SN74LVC125ADR 296-8453-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. .14-SOIC 327.50/2,500 SN74LVC245ADBR_—-| 296-1231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 308.00/2,000 
SN74LVC125ADBR 996-8452-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 14-SSOP 45 36 «27 SN74LVC245ADGVR _|296-8502-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transceive! .20-TVSOP 66 50.38 
SN74LVC125ADBR 296-8452-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 252.00/2,000 SN74LVC245ADGVR =| 296-8502-2-ND_ |Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74LVC125AIPWREP | 296-22333-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP -80 60.45 SN74LVC245ADW 296-1232-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SOIC 55 A433 
SN74LVC125AIPWREP | 296-22333-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 532.00/2,000 SN74LVC245ADWR — | 296-1232-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0lG 55 4483 
SN74LVC125AMDREP | 296-21813-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat .14-SOIG 1.25 1.00 75 SN74LVC245ADWR | 296-1232-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74LVC125AMDREP | 296-21813-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat .14-SOIC 1600.00/2,500 SN74LVC245AGQNR | 296-12098-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive| -20-BGA 756350 
SN74LVC125ANSR 296-13234-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SOP 45 580) eer SN74LVC245AGQNR | 296-12098-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive! . 20-BGA 333.00/1,000 
SN74LVC125ANSR 296-13234-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 SN74LVC245AIPWREP | 296-22354-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! .20-TSSOP 1.02 85 68 
SN74LVC125APWR 296-1222-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 41 28 SN74LVC245AIPWREP | 296-22354-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! .20-TSSOP 904.00/2,000 
SN74LVC125APWR 296-1222-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 278.00/2,000 SN74LVC245AN 296-8503-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: ...20-Dip 60 A534 
SN74LVC125AQPWRQ1| 296-23268-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 53 43° «32 SN74LVC245ANSR 296-13632-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 A534 
SN74LVC125AQPWRQ1| 296-23268-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 296.00/2,000 SN74LVC245ANSR 296-13632-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 400.00/2,000 
SN74LVC125ARGYR | 296-13961-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 66 50.38 SN74LVC245APWR 296-1233-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive! Be EB 
SN74LVC125ARGYR | 296-13961-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 219.00/1,000 SN74LVC245APWR 296-1233-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive! -20-TSSOP 324.00/2,000 
SN74LVC126AD 996-8457-5-ND  |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 45 6) 227, SN74LVC245ARGYR =| 296-13968-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 0-QFN 68 25 39 
SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 45 36 27 SN74LVC245ARGYR | 296-13968-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive! 0-QFN 226.00/1,000 
SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 305.00/2,500 SN74LVC245AZQNR == | 296-21215-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! . 20-BGA 12 54 1 
SN74LVC126ADBR 296-8455-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 45 36.27 SN74LVC245AZQNR =| 296-21215-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! . 20-BGA 239.00/1,000 
SN74LVC126GADBR 296-8455-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 252.00/2,000 SN74LVC257AD 296-8504-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 56 42° 32 
SN74LVC126ADGVR ‘| 296-8456-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 48 36 0.27 SN74LVC257ADBR 296-12903-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux...... 16-SSOP 56 A232 
SN74LVC126ADGVR ‘| 296-8456-2-ND  |Tri-State Quad Bus Buffer Gat 320.00/2,000 SN74LVC257ADBR 296-12903-2-ND |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux......16-SSOP 372.00/2,000 
SN74LVC126ANSR 296-13701-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 45 5 ei SN74LVC257ADR 296-8504-1-ND Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 60 A534 
SN74LVC126ANSR 296-13701-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 SN74LVC257ADR 296-8504-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 487.50/2,500 
SN74LVC126APWR 996-8458-1-ND _ |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50 A 28 SN74LVC257AMPWREP | 296-22355-1-ND |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux....16-TSSOP 2.20 1.76 1.32 
SN74LVC126APWR 996-8458-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 278.00/2,000 SN74LVC257AMPWREP | 296-22355-2-ND |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux .... 16-TSSOP 2288.00/2,000 
SN74LVC126ARGYR | 296-13962-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 66 50 38 SN74LVC257APWR 296-8506-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux.... 16-TSSOP 42.34.25 
SN74LVC126ARGYR ‘| 296-13962-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 219.00/1,000 SN74LVC257APWR 296-8506-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux .... 16-TSSOP 232.00/2,000 
SN74LVC138AD 296-8459-5-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 45 Si ey SN74LVC257AQDREP | 296-22356-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 1.35 1.13 .90 
SN74LVC138ADBR 296-8460-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 45 | era SN74LVC257AQDREP | 296-22356-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 1462.50/2,500 
SN74LVC138ADBR 296-8460-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 252.00/2,000 SN74LVC257AQDRQ1 | 296-18658-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 88 1 538 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 50 40 30 SN74LVC257AQDRQ1_ | 296-18658-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 595.00/2,500 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 278.00/2,000 SN74LVC257AQPWREP| 296-22357-1-ND |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux....16-TSSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVC138ADR 296-14906-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 45 36.27 SN74LVC257AQPWREP | 296-22357-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux ....16-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC138ADR 296-14906-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 305.00/2,500 SN74LVC257ARGYR 296-13969-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 6-QFN 68 ‘511 39 
SN74LVC138AGQNR | 296-12096-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 75 63 ~=©.50 SN74LVC257ARGYR | 296-13969-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 6-OFN 226.00/1,000 
SN74LVC138AGQNR _ | 296-12096-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 333.00/1,000 SN74LVC373ADBR 296-1237-1-ND _|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch........20-SSOP 48 06.27 
SN74LVC138APWR 296-1223-1-ND /3-to-8 Line Decoder/Demu: 45 FOOMEEet SN74LVC373ADBR 296-1237-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74LVC138APWR 296-1223-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 252.00/2,000 SN74LVC373ADGVR =| 296-8510-1-ND | Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP 53 40.30 
SN74LVC138AQDREP | 296-22334-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: Bi 68 54 SN74LVC373ADGVR 296-8510-2-ND |Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC138AQDREP | 296-22334-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 877.50/2,500 SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND Tri-State Octal Transp. 20-SOIC = 483627 
SN74LVC138AQDRQ1_ | 296-19474-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 53 LQ eb) SN74LVC373ADWR 296-8511-1-ND | Tri-State Octal Transp. 20-SOIC 48 SOO MEO 
SN74LVC138AQDRQ1_ | 296-19474-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 355.00/2,500 SN74LVC373ADWR 296-8511-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LVC138AQPWREP| 296-20727-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 81 68 54 SN74LVC373AGQNR =| 296-12099-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Late! . 20-BGA 90 B/Oleee GO! 
SN74LVC138AQPWREP| 296-20727-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 718.00/2,000 SN74LVC373AGQNR -~—_| 296-12099-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! . 20-BGA 399.00/1,000 
SN74LVC138ARGYR | 296-13963-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 66 6.50 38 SN74LVC373AMDBREP | 296-22364-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC138ARGYR | 296-13963-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 219.00/1,000 Latch 1.08 90.72 
SN74LVC138AZQNR ‘| 296-23269-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 66 50 38 SN74LVC373AMDBREP | 296-22364-2-ND |Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC138AZQNR | 296-23269-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 219.00/1,000 Latch 958.00/2,000 
SN74LVC139AD 296-1698-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: QT) Rn SN74LVC373AN 296-12905-5-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! 20-Dip 68 251 39 
SN74LVC139ADBR 296-8461-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 60 45 34 SN74LVC373APWR 296-8512-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! .20-TSSOP AB 36 eit 
SN74LVC139ADBR 296-8461-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 400.00/2,000 SN74LVC373APWR 296-8512-2-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC139AGQNR ‘| 296-13236-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 215) 63 50 SN74LVC373AQDWREP] 296-22365-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC139AGQNR | 296-13236-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 333.00/1,000 Latch ...20-S0IC 1.08 190) 72: 
SN74LVC139APWR 296-8462-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux AS 36 27 SN74LVC373AQDWREP| 296-22365-2-ND |Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC139APWR 296-8462-2-ND Dual 2-4 Line Decoder/Demu 252.00/2,000 Latch .... 20-SOIC 958.00/2,000 
SN74LVC139ARGYR ‘| 296-13964-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu He 54 At SN74LVC373AQPWREP | 296-22366-1-ND Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC139ARGYR ‘| 296-13964-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 239.00/1,000 Latch 20-TSSOP __1.08 AW es 
SN74LVC157AD 296-1700-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux.. fou A433 SN74LVC373AQPWREP| 296-22366-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC157ADBR 296-8465-1-ND Quad 2-1 Data Selector/Mu: 255) 44 33 Latch -20-TSSOP 958.002,000 
SN74LVC157ADBR 296-8465-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 308.00/2,000 SN74LVC373ARGYR =| 296-13973-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Lat! 20-QFN 80 60 45 
SN74LVC157ADR 296-14907-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 42 34 0.25 SN74LVC373ARGYR =| 296-13973-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Late! '0-QFN 266.00/1,000 
SN74LVC157ADR 296-14907-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 280.00/2,500 SN74LVC374ADBR 296-8513-1-ND _|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SSOP 48 36.27 
SN74LVC157APWR 296-1225-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu: 42 34.25 SN74LVC374ADBR 296-8513-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74LVC157APWR 296-1225-2-ND Quad 2-1 Data Selector/Mu: 232.00/2,000 SN74LVC374ADGVR =| 296-12906-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo| .20-TVSOP 53 40 30 
SN74LVC157AQDREP | 296-22335-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu: 99 83 66 SN74LVC374ADGVR =| 296-12906-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flo, .20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC157AQDREP | 296-22335-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu: 1072.50/2,500 SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo| 20-SOIC 48 EOG ere! 
SN74LVC157AQPWREP| 296-22336-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu: 99 83 = 66 SN74LVC374ADWR 296-1701-1-ND__|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SOIC AB 36.27 
SN74LVC157AQPWREP | 296-22336-2-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mu 878.00/2,000 (Continued) 
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EXAS igi = DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@2Reel ! : 
Tu Digi-Key Price Each tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC374ADWR 296-1701-2-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 SN74LVC821ADWR 296-1703-2-ND Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flo 24-SOIC 852.00/2,000 
SN74LVC374AN 296-12907-5-ND J Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 SN74LVC821APWR =| 296-8541-1-ND_ Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flo .24-TSSOP 96 80 64 
SN74LVC374APWR 296-1238-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. A8 36.27 SN74LVC821APWR 296-8541-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flo} .24-TSSOP 852.00/2,000 
SN74LVC374APWR 296-1238-2-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 SN74LVC823ADBR 296-8542-1-ND Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......24-SSOP 15) 63 50 
SN74LVC374AQDWREP| 296-22367-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 1.08 90.72 SN74LVC823ADBR 296-8542-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......24-SSOP 666.00/2,000 
SN74LVC374AQDWREP| 296-22367-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 958.00/2,000 SN74LVC823ADGVR | 296-8543-1-ND Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TVSOP 1.05 88 70 
SN74LVC374AQPWREP| 296-22368-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 108 90 72 SN74LVC823ADGVR | 296-8543-2-ND_ Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVC374AQPWREP| 296-22368-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 958.00/2,000 SN74LVC823ADW_ —‘| 296-12911-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop........24-SOIC 75.63.50 
SN74LVC374ARGYR — | 296-14910-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TSSOP 7 £63 50 
SN74LVC374ARGYR__ | 296-14910-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 226.00/1,000 SN74LVC823APWR 296-8544-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LVC540ADBR 296-8516-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 56 AQ) 132. SN74LVC827ADBR 296-8545-1-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel 24-SSOP 1.11 93 74 
SN74LVC540ADBR | 296-8516-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN74LVC827ADBR | 296-8545-2-ND Tri-State 10-Bit Butfer/Drive 24-SSOP 984.00/2,000 
SN74LVCS40ADGVR =| 296-12908-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Drivel 62 AT 35 SN74LVC827ADGVR ‘| 296-8546-1-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Drive! .24-TVSOP 1.11 93 74 
SN74LVCS40ADGVR =| 296-12908-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Drivel 410.00/2,000 SN74LVC827ADGVR ‘| 296-8546-2-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Drive! .24-TVSOP 984.00/2,000 
SN74LVC540ADWR 296-8517-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 56 A232 SN74LVC827ADW 296-8547-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive' 24-SOIC 1.11 93.74 
SN74LVC540ADWR 296-8517-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN74LVC827APWR 296-8548-1-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver ... .24-TSSOP 97 af) 155) 
SN74LVC540APWR 296-12909-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64 A836 SN74LVC827APWR 296-8548-2-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver... .24-TSSOP 644.00/2,000 
SN74LVC540APWR 296-12909-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 426.00/2,000 SN74LVC828ADBR 296-12912-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel 24-SSOP 1.11 93 74 
SN74LVC540AQDWREP| 296-22370-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive -20-SOIC =1.26 «1.05 .84 SN74LVC828ADBR 296-12912-2-ND |Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel 94-SSOP 984.00/2,000 
SN74LVC540AQDWREP| 296-22370-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC 1118.00/2,000 SN74LVC828ADGVR ‘| 296-12741-1-ND J Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel .24-TVSOP 1.11 93 74 
SN74LVCS40AQPWREP| 296-22371-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Drivel 0-TSSOP 1.44 1.20 96 SN74LVC828ADGVR ‘| 296-12741-2-ND J Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .24-TVSOP 984.00/2,000 
SN74LVC540AQPWREP| 296-22371-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TSSOP 1276.00/2,000 SN74LVC828ADW 296-12913-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SOIC 1.11 93 74 
SN74LVC541ADBR 296-8518-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 60 48 36 SN74LVC828APWR 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .24-TSSOP 1.11 93 74 
SN74LVC541ADBR 296-8518-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 336.00/2,000 SN74LVC828APWR 296-8549-2-ND Tri-State 10-Bit Buffer/Driver... .24-TSSOP 984.00/2,000 
SN74LVC541ADGVR | 296-8519-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivel 0-TVSOP 53 AO .30 SN74LVC841ADBR 296-8550-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latc! 24-SSOP_ 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541ADGVR — | 296-8519-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 352.00/2,000 SN74LVC841ADBR 296-8550-2-ND Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 24-SSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC541ADW 296-8520-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 48 36 SN74LVC841ADGVR =| 296-8551-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latc! .24-TVSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541ADWR 296-14912-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 POONme SN74LVC841ADGVR ~~ ‘| 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Late! .24-TVSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC541ADWR 296-14912-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74LVC841ADW 296-8552-5-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latc! 24-SOIC 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541ANSR 296-15847-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36.27 SN74LVC841APWR 296-8553-1-ND _|Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Late! .24-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541ANSR 296-15847-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 SN74LVC841APWR 296-8553-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch ......24-TSSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC541APWR 296-8521-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36.27 SN74LVC861ADBR 296-12914-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. 24-SSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC541APWR 296-8521-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74LVC861ADBR 296-12914-2-ND J Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. 24-SSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC541 AQDWREP | 296-22372-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Drivel 1.08 90 72 SN74LVC861ADGVR =| 296-8555-1-ND Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. .24-TVSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC541AQDWREP | 296-22372-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 958.00/2,000 SN74LVC861ADGVR | 296-8555-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. .24-TVSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC541AQPWREP| 296-22373-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 1.08 S02 SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. 24-SOIC 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC541AQPWREP| 296-22373-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 958.00/2,000 SN74LVC861APWR 296-12915-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. .24-TSSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC541ARGYR =| 296-13974-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 88 66 50 SN74LVC861APWR 296-12915-2-ND Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. .24-TSSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC541ARGYR = | 296-13974-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 293.00/1,000 SN74LVC863ADBR 296-8557-1-ND Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC543ADBR 296-8522-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceive 1.05.88 70 SN74LVC863ADBR 296-8557-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC543ADBR 296-8522-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 932.00/2,000 SN74LVC863ADGVR | 296-8558-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TVSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceivei 1.05 88 = .70 SN74LVC863ADGVR | 296-8558-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TVSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC543APWR 296-8524-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivet 1.05 88 70 SN74LVC863ADW 296-8559-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SOIC 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC543APWR 296-8524-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive! 932.00/2,000 SN74LVC863APWR 296-8560-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TSSOP 2.05 164 1.23 
SN74LVC573ADBR 296-8525-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 48.36 SN74LVC863APWR 296-8560-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TSSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC573ADBR 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 336.00/2,000 SN74LVC1404DCTR 296-17257-1-ND | Oscillator Driver 81 68 54 
SN74LVC573ADGVR =| 296-8526-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 53 40 30 SN74LVC1404DCTR 296-17257-2-ND | Oscillator Driver 1053.00/3,000 
SN74LVC573ADGVR =| 296-8526-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 352.00/2,000 SN74LVC1404YEPR 296-18751-1-ND | Oscillator Driver inky ala) Et) 
SN74LVC573ADW 296-8527-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 48 36 SN74LVC1404YEPR 296-18751-2-ND | Oscillator Driver 1755.00/3,000 
SN74LVC573ADWR 296-14913-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48 slat SN74LVC1404YZPR 296-18082-1-ND | Oscillator Driver .90 ie fa 
SN74LVC573ADWR 296-14913-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SN74LVC1404YZPR 296-18082-2-ND Oscillator Driver 1170.00/3,000 
SN74LVC573AGQNR _— | 296-12100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 90 15| 60 SN74LVC2244ADBR ‘| 296-8489-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 60 A534 
SN74LVC573AGQNR_— | 296-12100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 399.00/1,000 SN74LVC2244ADBR | 296-8489-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74LVC573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74LVC2244ADBQR_ | 296-23275-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 60 45 84 
SN74LVC573APWR 296-8529-1-ND__| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48 36.27 SN74LVC2244ADBQR_| 296-23275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 487.50/2,500 
SN74LVC573APWR 296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch..... 320.00/2,000 SN74LVC2244ADGVR_ | 296-12901-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 80 60 45 
SN74LVC573AQDWREP | 296-22374-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch -20-SOIC 1.08 Ae SN74LVC2244ADGVR_ | 296-12901-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 532.00/2,000 
SN74LVC573AQDWREP | 296-22374-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 958.00/2,000 SN74LVC2244ADW 296-8490-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 60 A534 
SN74LVC573AQPWREP | 296-22375-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 1.08 901) 72 SN74LVC2244ADWR ‘| 296-8490-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC af) 54 AN 
SN74LVC573AQPWREP | 296-22375-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 958.00/2,000 SN74LVC2244ADWR ___| 296-8490-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 478.00/2,000 
SN74LVC573ARGYR = | 296-13975-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 60 45 SN74LVC2244ANSR ‘| 296-13256-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 
SN74LVC573ARGYR — | 296-13975-2-ND J Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 266.00/1,000 SN74LVC2244ANSR 296-13256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 
SN74LVC574ADBR 296-8530-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/ 60 48 36 SN74LVC2244APWR ‘| 296-8491-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. : tI 39 29 
SN74LVC574ADBR 296-8530-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F ...20-SSOP 336.00/2,000 SN74LVC2244APWR ‘| 296-8491-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 338.00/2,000 
SN74LVC574ADGVR_~— | 296-12475-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered SN74LVC2952ADBR__| 296-12904-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP_ 1.05 88 70 
D-Type Flip-Flop ... 2o-TVSOP 53_—40__—30 SN74LVC2952ADBR | 296-12904-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register...... 24-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVC574ADGVR ~~ | 296-12475-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered SN74LVC2952ADW 296-8507-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 24-SOIC = 1.05 88 70 
D-Type Flip-Flop... ees: 352.00/2,000 SN74LVC2952APWR ‘| 296-8508-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVC574ADW 296-8531-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F .... 60 48 36 SN74LVC2952APWR ‘| 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC574ADWR 296-14914-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F .... 8 360.27 SN74LVC4245ADBR | 296-8514-1-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifter .....24-SSOP 88 EOGMNE OO) 
SN74LVCS74ADWR__| 296-14914-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F.... 320.00/2,000 SN74LVC4245ADBR | 296-8514-2-ND |Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifter... 24-SSOP 586.00/2,000 
SN74LVC574AGQNR = | 296-12101-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 90 15 60 SN74LVC4245ADW 296-8515-5-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifte 24-SOIC 88 dda Hei) 
SN74LVC574AGQNR = | 296-12101-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 399.00/1,000 SN74LVC4245ADWR ‘| 296-14911-1-ND | Tri-St. Octal Bus Xevr./3.3V-5V Shifte 24-SOIC 90 aay Ae) 
SN74LVC574AN 296-12910-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 60 45 34 SN74LVC4245ADWR | 296-14911-2-ND J Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifte 24-SOIC 798.00/2,000 
SN74LVC574APWR 296-8532-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F ..20-TSSOP 8 36 27 SN74LVC4245AIPWREP | 296-22369-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver and 
SN74LVC574APWR 296-8532-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F ..20-TSSOP 320.00/2,000 3.3V-5V Shifter, ..24-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
SN74LVC574AQDWREP | 296-22376-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F....20-SOIC = 1.08 1901.72 SN74LVC4245AIPWREP | 296-22369-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver and 
SN74LVC574AQDWREP | 296-22376-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F .... 20-SOIC 958.00/2,000 3.3V-5V Shifter... .24-TSSOP 1742.00/2,000 
SN74LVC574AQPWREP | 296-22377-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LVC4245APWR | 296-12183-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./3.3V-5V Shifter ......24-TSSOP 97 719), 255) 
Flip-Flop ... 20-TSSOP = 1.08 290) 72 SN74LVC4245APWR _ | 296-12183-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./3.3V-5V Shifter ......24-TSSOP 644.00/2,000 
SN74LVC574AQPWREP | 296-22377-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... .48-TSSOP 88 HOGI 00) 
Flip-Flop ... 958.00/2,000 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel -48-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVC574ARGYR = | 296-13976-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 68 Asil 39 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVC574ARGYR =| 296-13976-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 226.00/1,000 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC574AZONR =| 296-22017-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 68 51 89 SN74LVC16244ADL 296-1227-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive' 48-SSOP 1.14 95 76 
SN74LVC574AZQNR =| 296-22017-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 226.00/1,000 SN74LVC16244ADLR | 296-1227-1-ND | 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 88 66 50 
SN74LVC646ADBR 296-8533-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.26 1.05.84 SN74LVC16244ADLR | 296-1227-2-ND |16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 293.00/1,000 
SN74LVC646ADBR 296-8533-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .. 1118.00/2,000 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... .56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC646ADW 296-8534-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 1.26 1.05 .84 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel . 56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVC646APWR 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 1.26 1.05 .84 SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC646APWR 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 1118.00/2,000 SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVC652ADBR 296-8536-1-ND_ | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.05 88 70 SN74LVC16244AZQLR | 296-16642-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver -56-VFBGA 1.95 1.56 1.17 
SN74LVC652ADBR 296-8536-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ......24-SSOP 932.00/2,000 SN74LVC16244AZQLR | 296-16642-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel . 56-VFBGA 1014.00/1,000 
SN74LVC652ADW 296-8537-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 1.05 88 © .70 SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .54-BGA 145 1.16 87 
SN74LVC652APWR 296-8538-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 1.05 88 70 SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .54-BGA 754.00/1,000 
SN74LVC652APWR 296-8538-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe: 932.00/2,000 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TSSOP 16 64 51 
SN74LVC821ADBR 296-8539-1-ND_| Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80.64 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TSSOP 672.00/2,000 
SN74LVC821ADBR 296-8539-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVC821ADGVR =| 296-8540-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC821ADGVR =| 296-8540-2-ND_ | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16245ADL 296-8474-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.14 95 76 
SN74LVC821ADW 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 © 64 SN74LVC16245ADLR__| 296-8474-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP_ 1.14 95.76 
SN74LVC821ADWR 296-1703-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop......24-SOIC 96 80.64 
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EXAS igi = DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@2Reel 6 b 
els Digi-Key Price Each Uslb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74LVC16245ADLR |296-8474-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 505.00/1,000 SN74LVC161284DGGR |296-8466-2-ND [Tri-State 19-Bit Bus Interface. -48-TSSOP 1250.00/2,000 
SN74LVC16245AGQLR |296-9843-1-ND  |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 270 216 1.68 SN74LVC161284DL | 296-8467-5-ND Tri-State 19-Bit Bus Interfac 48-SSOP 141 118 94 
SN74LVC16245AGQLR |296-9843-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1530.00/1,000 SN74LVC161284DLR =| 296-8467-1-ND [Tri-State 19-Bit Bus Interfact 48-SSOP 141 118 94 
SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2295 1.80 1.35 SN74LVC161284DLR =| 296-8467-2-ND [Tri-State 19-Bit Bus Interface. 48-SSOP 625.00/1,000 
SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1170.00/1,000 SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... .48-TSSOP. 19 66.53 
SN74LVC16245AZQLR | 296-23271-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.95 156 1.17 SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 702.00/2,000 
SN74LVC16245AZQLR | 296-23271-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1014.00/1,000 SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVC16245AZRDR | 296-16884-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 .87 SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC16245AZRDR |296-16884-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 754.00/1,000 SN74LVC162244ADLR | 296-13239-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! 48-SSOP_ 1.14 95 716 
SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVC162244ADLR | 296-13239-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-SSOP 505.00/1,000 
D-Type Latch 76 64 51 SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! .56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC16373ADGGR |296-13241-2-ND Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... .56-VFBGA 1530.00/1,000 
D-Type Latch 48-TSSOP 672.00/2,000 LVCC Family 
SN7ALVG16373ADGVR (PEGA Zaza TED) Tri-State 16-Bit Transparent CLVCC3245AIDBREP |296-22112-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 24-SS0P 1.98 158 1.19 
D-Type Latch AB-TVSOP [GT 25I/ Oo 5ggSe CLVCC3245AIDBREP |296-22112-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 24-SS0P 2054.00/2,000 
SN7ALVC16378ADGVR |296-19242-2-ND Tri-State 16-Bit Transparent CLVCC3245AIDWREP |296-18096-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver 24-S0IC 1.98 1.58 1.19 
D-Type Latch 48-TVSOP 1118.00/2,000 CLVCC3245AIDWREP | 296-18096-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 24-SOIC 2054.00/2,000 
SN74LVC16373ADLR =| 296-13243-1-ND ee AL Transparent a5V\ a8 A CLVCC3245AIPWREP | 296-22113-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: .24-TSSOP 1.98 1.58 1.19 
oe ei ‘i : 5 CLVCC3245AIPWREP | 296-22113-2-ND J Tri-State Octal Bus Transceive: .24-TSSOP 2054.00/2,000 
SN74LVC16373ADLR | 296-13243-2-ND Tri-State 16-Bit Transparent CLVCC4245AMPWREP |296-22114-1-ND | Tri-State Octal Dual Supply Bus 
D-Type Latch Suet fel) Transceiver _.24-TSSOP 236 1.89 1.47 
SN74LVC16373AGQLR | 296-13244-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparent CLVCC4245AMPWREP |296-22114-2-ND | Tri-State Octal Dual Supply Bus 
D-Type Latch 2.70 2.16 1.68 Transceiver _24-TSSOP 2678.00/2,000 
SNZALVGIBSTSAGOLR IG SScauay 11 Stato 16-Bit Transparent agsyeaEA enenan SN74LVCC3245ADBOR |296-23281-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 24-0S0P 1.05 88 70 
SNTALVCIGSTAAZOLA PERE REEMA Tie Shte 16-Bi Thegcnacsat Detvie ee SN74LVCC3245ADBQR | 296-23281-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver 24-QSOP 1137.50/2,500 
Latch Pi yp 56-VEBGA 195 156 147 SN74LVCC3245ADBR | 296-8563-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 24-SSOP 1.05 2000 eH) 
SN74LVC16373AZQLR |296-23272-2-ND |Tri-St 16. i Transparent D-Type ‘ 2 : SN74LVCC3245ADBR | 296-8563-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 24-SSOP 932.00/2,000 
Latch P yp 56-VFBGA 4014.00/1,000 SN74LVCC3245ADW | 296-1704-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 24-SOIC 1.05 88.70 
SN74LVC16373DGGR 1296-11848-1-ND Tri-State 16. i Transparent — SN74LVCC3245ADWR | 296-14916-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 24-SOIC 1.05 Te) 
D-Type Latch Pi 48-TSSOP 144 95 6 SN74LVCC3245ADWR | 296-14916-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 24-SOIC 932.00/2,000 
Sualveteavanccr (PEeRRMateRNl ri Sate 1e-Bit Troncnaent ; : : SN74LVCC3245ANSR | 296-17208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 24-SOP 1.05 88 .70 
D-Type Latch Pi 48-TSSOP 4010.00/2,000 SN74LVCC3245ANSR_ | 296-17208-2-ND J Tri-State Octal Bus Transceive: 24-SOP 932.00/2,000 
shravetes7a0L  BERMERERERNON Tr. Siete 1e-Bit Theccnarent cat SN74LVCC3245APWR_|296-8564-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive .24-TSSOP__92—77_—_—«2 
D-Type Latch m 114 95 6 SN74LVCC3245APWR | 296-8564-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. ... 24-TSSOP 820.00/2,000 
SN74LVC16373DLR  1296-11834-4-ND [Tri 7 = = = SN74LVCC4245ADBR | 296-8565-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
rotate eat Transparent ae ae with Adjustable Output Voltage .... 105 88 70 
-Type Latel : : : eaneniae Ay f 
SN74LVC16373DLR | 296-11834-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparen SNTALVCCA245ADBR Pee Coe AnD bere reece ee0do ond 
SNTALVCI6a74a0cGR REMERON T Sie 1e bn Edge Thagered SY SNTALVOCA2ASADW  296-8566-5-ND_|Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
pps Pip: 114 98 78 | syzaiyecarasansn |o96-17209-1-0 [r-Sate Octal Dual Bus Transeeive : pas 
SN74LVC16374ADGGR |206-13245-2-ND [Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Lf ss FINA iit Adjustable Gutbut Valine. jie teh 270 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1010.00/2,000 ene i ree : : : 
SN74LVC16374ADGVR |296-13246-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN7ALVCCA245ANSR  |286217209-2-ND TUR AT IGG OURUT Vane poner 
D-Type Flip-Flop... 48-TVSOP 1.26 1.05 .84 " = Seale 
SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-2-ND [Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCC4245APWR | 296-8567-1-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
D-Type Flip-Flop 48-TVSOP 1118.00/2,000 with Adjustable Output Voltage .... ...24-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVC16374ADLA | 296-13247-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge- Triggered SN74LVCC4245APWR_ | 296-8567-2-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
D-Type Flip-Flop 1414 95 6 with Adjustable Output Voltage .24-TSSOP. 932.00/2,000 
SN74LVC16374ADLR =| 296-13247-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered LVCE Family 
D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 SN74LVCE161284DGGR | 296-18822-1-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-1-ND |Tri-State 16-Bit Edg Transceiver. ..48-TSSOP 2.28 1.82 1.37 
D-Type Flip-Flop ... 2.70 216 1.68 SN74LVCE161284DGGR | 296-18822-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver . 48-TSSOP 2366.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 1530.00/1,000 SN74LVCE161284DLR | 296-16922-1-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver 2.COMmnl Comicon 
D-Type Flip-Flop 2.25 1.80 1.35 SN74LVCE161284DLR | 296-16922-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver. 1183.00/1,000 
D-Type Flip-Flop ... 1170.00/1,000 SN74LVCE161284VR =| 296-18824-1-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AZRDR | 296-16886-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver --48-TVSOP 2.28 1.82 1.37 
D-Type Flip-Flop... 145 116 .87 SN74LVCE161284VR | 296-18824-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AZRDR | 296-16886-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver -48-TVSOP. 2366.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 754.00/1,000 LVCH Family 
SN74LVC16374DGGR_]296-11833-1-ND /Tri-State 16-Bit Edge-Triggered TALVCHT6T245Z0LR  [296-18616-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop ...... 114.9576 Transceiver... ..56-VEBGA 2.08 1.66 1.25 
SN74LVC16374DGGR | 296-11833-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 74LVCH16T245ZQLR | 296-18616-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop 1010.00/2,000 Transceiver... .56-VFBGA 1079.00/1,000 
SN74LVC16374DLR 296-11851-1-ND kee Lee 45/4 a a 74LVCH322244AZKER | 296-23196-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Drivel 6-LFBGA 3.96 3.17 2.47 
Me Sa estes : 4 ; 74LVCH322244AZKER | 296-23196-2-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2244.00/1,000 
SN7ALVGIGS74DLR 2OGaILGS Ie2eND} Tri-State 16-Bit Edge-Triggered CLVCH16652AIDGGREP] 296-22115-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver/ 
D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 Register... ces ese 5S6-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
SN74LVC16543DGGR | 296-9844-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.70 216 1.68 CLVCH16652AIDGGREP) 296-22115-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver/ 
SN74LVC16543DGGR_ | 296-9844-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3060.00/2,000 Register... aa vsesesseeese 56-TSSOP 4590.00/2,000 
SN74LVC16646ADGGR | 296-15561-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Registe! 163 1.30 .98 7 1-1 jo a 
SN74LVC16646ADGVR |296-15562-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TVSOP 1.63 130 98 SHZALVCHETRASDBR Sia eaalaalag| 1 State @-it Dual Supply Bus 105 88 70 
SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.... 56-TVSOP 1690.00/2,000 SN7ALVCH8T245DBR |296-21067-2-ND {Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC16646ADLR = | 296-15563-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 163 130 .98 Transceiver 932.00/2,000 
SN74LVC16646ADLR | 296-15563-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 845.00/1,000 SN74LVCH8T245DGVR | 296-21068-1-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32244GKER = |296-8509-1-ND Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 5.20 416 3.51 Transceiver. ...24-TVSOP 1.05 88.70 
SN74LVC32244GKER =| 296-8509-2-ND_ Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 3250.00/1,000 SN74LVCH8T245DGVR | 296-21068-2-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32244ZKER | 296-23352-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver NE 3.71 2.97 2.31 Transceiver ...24-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVC32244ZKER | 296-23352-2-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver NEW! 2103.75/1,000 SN74LVCH8T245PWR_ | 296-21069-1-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32245GKER | 296-9855-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver... 5.20. 4.16 3.51 Transceiver .24-TSSOP 1.05 88 ©.70 
SN74LVC32245GKER | 296-9855-2-ND_|Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 3250.00/1,000 SN74LVCH8T245PWR_ | 296-21069-2-ND |Tri-State 8- 
SN74LVC32245ZKER | 296-15336-1-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Sly 2.97 2:31 Transceiver ...24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC32245ZKER | 296-15336-2-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2104.00/1,000 SN74LVCH8T245RHLR |296-21070-1-ND [Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32373AGKER | 296-18812-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver 17 98 = 78 
D-Type Latch 5.20 416 3.51 SN74LVCH8T245RHLR | 296-21070-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32373AGKER | 296-18812-2-ND |Tri-State 32-Bit Transceiver............ §19.00/1,000 
D-Type Latch 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver..........-. .-48-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Latch Q6-LFBGA 3.71 2.97 2.31 SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-2-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver............ ...48-TSSOP 1950.00/2,000 
D-Type Latch... 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-1-ND |Tri-State 32-Bit Edge-Triggered Transceiver............ ..48-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Flip-Flop ... 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-2-ND |Tri-State 32-Bit Edge-Triggered Transceiver...........- ...48-TVSOP 1950.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCHT6T245DL | 296-23283-5-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32374AZKER | 296-23278-1-ND |Tri-State 32-Bit Edge-Triggered Transceiver 48-SSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Flip-Flop ... 2.93 2.34 1.82 SN74LVCH16T245KR =| 296-18718-1-ND |16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver.......56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC32374AZKER | 296-23278-2-ND |Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74LVCH16T245KR =| 296-18718-2-ND |16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver ....... 56-VFBGA 1530.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 1658.00/1,000 SN74LVCH244ADBOQR | 296-23284-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver..... 20-SSOP -60 45.34 
SN74LVC161284DGGR |296-8466-1-ND [Tri-State 19-Bit Bus Interface......ennnmnes 48-TSSOP 1.41 118 94 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


918 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Ups Digi-Key Price Each Ualb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74LVCH244ADBOR |296-23284-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivel 487.50/2,500 SN74LVCH16952ADGGR |296-8605-1-ND Tri-State 16-Bit Register Transceiver......56-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
SN74LVCH244ADBR | 296-8607-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drivel 60 45 34 SN74LVCH16952ADGGR |296-8605-2-ND_ [Tri-State 16-Bit Register Transceiver... 56-TSSOP 4080.00/2,000 
SN74LVCH244ADBR | 296-8607-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drivel 400.00/2,000 SN74LVCH16952ADGVR |296-12916-1-ND |Tri-State 16-Bit Register Transceiver.....56-TVSOP 3.60 2.88 2.24 
SN74LVCH244ADGVR |296-8608-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drivel 80 60 45 SN74LVCH16952ADGVR |296-12916-2-ND |Tri-State 16-Bit Register Transceiver... 56-TVSOP 4080.00/2,000 
SN74LVCH244ADGVR_|296-8608-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Drivel 532.00/2,000 SN74LVCH16952ADL |296-8606-5-ND [Tri-State 16-Bit Register Transceiver.......56-SSOP 3.60 2.88 2.24 
SN74LVCH244ADWR  |296-14917-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 60 45 34 SN74LVCH32244AGKER |296-8614-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver... Q6-LFBGA 5.20 416 3.51 
SN74LVCH244ADWR | 296-14917-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74LVCH32244AGKER |296-8614-2-ND_ |Tri-State 32-Bit Butter/Drive 6-LFBGA 3250.00/4,000 
SN74LVCH244APWR |296-8610-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drivel 55 4232 SN74LVCH32244AZKER |296-22018-1-ND |Tri-State 32-Bit Butter/Drive B-LFBGA 3.71 297 2.31 
SN74LVCH244APWR | 296-8610-2-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 368.00/2,000 SN74LVCH32244AZKER |296-22018-2-ND |Tri-State 32-Bit Butter/Drive 6-LFBGA 2104.00/1 000 
SN74LVCH244ARGYR_ |296-13979-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drivel 80. 60 45 SN74LVCH32245AGKER |296-8615-1-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH244ARGYR |296-13979-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver... 266.00/1,000 SN74LVCH32245AGKER |296-8615-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH245ADBR | 296-8611-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45° 34 SN74LVCH32245AZKER |296-23285-1-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 3.04 243 1.89 
SN74LVCH245ADBR | 296-8611-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 SN74LVCH32245AZKER |296-23285-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 1721.00/1,000 
SN74LVCH245ADGVR |296-8612-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 66 50 38 SN74LVCH32373AGKER |296-8616-1-ND  |Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch..96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH245ADGVR_|296-8612-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 438.00/2,000 SN74LVCH32373AGKER |296-8616-2-ND _|Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch ...96-LFBGA 3250.00/1 000 
SN74LVCH245ADW _[296-8613-5-ND_|Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 34 SN74LVCH32374AGKER |296-8617-1-ND |Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop O-LFBGA 5.20 416 3.01 
SN74LVCH245ADWR | 296-14918-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 «34 SN74LVCH32374AGKER |296-8617-2-ND  |Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 6-LFBGA 3250.00/1 000 
SN74LVCH245ADWR_ |296-14918-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 SN74LVCH162244ADLR |296-8568-1-ND  |Tri-State 16-Bit Butfer/Driver... 48-SSOP 114 95 76 
SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 90 75 60 SN74LVCH162244ADLR |296-8568-2-ND |Tri-State 16-Bit Butter/Drive 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 399.00/1 000 SN74LVCH162244AGR |296-8569-1-ND_ Tri-State 16-Bit Butfer/Drive -48-TSSOP_ 83.6955 
SN74LVCH245APWR [296-1247-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 35 422 SN74LVCH162244AGR |296-8569-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 732.00/2,000 
SN74LVCH245APWR |296-1247-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiv 368.00/2,000 SN74LVCH162244AVR |296-8570-1-ND  |Tri-State 16-Bit Butter/Drive “48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVCH245ARGYR |296-13980-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 75 63 50 SN74LVCH162244AVR |296-8570-2-ND_ Tri-State 16-Bit Butfer/Driver... -48-TVSOP 1418.00/2,000 
SN74LVCH245ARGYR |296-13980-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 333.00/1,000 SN74LVCH32373AZKER |296-21515-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent 
SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-1-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.14.95 | 76 D-Type Latch Q6-LFBGA 3.71 2.97 2.31 
SN74LVCH16240ADGGR |296-8571-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1010.00/2,000 SN74LVCH32373AZKER |296-21515-2-ND | Tri-State 32-Bit Transparent 
SN74LVCH16240ADLR |296-8572-1-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 1149576 D-Type Latch 96-LFBGA 2104.00/1,000 
SN74LVCH16240ADLR |296-8572-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 505.00/1,000 SN74LVCH322244AKR |296-15599-1-ND |Tri-State 32-Bit Butfer/Driver.. 96-LFBGA 5.20 416 3.51 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-1-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 79 66 53 SN74LVCH322244AKR_|296-15599-2-ND [Tri-State 32-Bit Butter/Driver... 6-LFBGA 3250.00/4 000 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-2-ND [Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 702.00/2,000 LVCHR Family 
SN74LVCH16244ADGVR |296-8574-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 726 1.05 84 TALVCHRIG245AZOLR [296-3197 -ND |1r-State 16-Bit Bus Transcelver. “BEVEBGA AI 14894 
SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1118.00/2,000 7ALVGHRI624GAZQLA |296-23197-2.ND [Tri-State 16-8it Bus Transceiver .56-VFBGA 625.00/1 000 
SN74LVCH16244ADL |296-1243-5-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 114 95 | 76 7ALVCHR16245AZRDR |296-23198-1-ND \Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. ag aa EB 
SN74LVCH16244ADLR |296-1243-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 114 95-76 7ALVGHRI624GAZROR |296-23198-2-ND [Tri-State 16-8it Bus Transceiver 715.00/1 000 
Sa ASR ae ee ae SE — ee 74LVCHR32245AZKER |296-18354-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 349 279 2.17 
8578-1 Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . ; ; TALVCHR32245AZKER |296-18364-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 1976.00/1,000 
SN74LVCH16244AGQLR |296-8578-2-ND_ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1530.00/1,000 SN74LVCHR16245AGR |296-9860-1-ND [TriState 16-Bit Bus Transceiver, .48-TSSOP 83, a 55 
SN74LVCH16244AGROR | 296-16887-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2.25 1.80 1.35 SN74LVCHR16245AGR |296-9860-2-ND_ Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 732.00/2,000 
SN74LVCH16244AGRDR | 296-16887-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1170.00/1,000 SN74LVCHR16245AKR |296-14400-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -56-VFBGA 2.43 1.94 1.46 
SN7ALVCH16244AZQLR | 296-23282-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.95 1.56117 SN74LVCHR16245AKR |296-14400-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .56-VFBGA 1261.00/1,000 
SN74LVCH16244AZQLR | 296-23282-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1014.00/1,000 SN74LVCHR16245ALR |296-1248-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP. 114 95 76 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 1.16 87 SN74LVCHR16245ALR |296-1248-2-ND_ [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 754.00/1,000 SN74LVCHR16245AVR |296-15600-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver p02 Weer Oe SN74LVCHR16245AVR |296-15600-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 820.00/2,000 SN74LVCHR32245AKR |296-18825-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 4.05 3.24 2.52 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver TAS ETE SN74LVCHR32245AKR |296-18825-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 2295.00/1,000 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1010.00/2,000 SN74LVCHR162245ADL |296-8618-5-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP_ 114 95 76 
SN7ALVCHTB24SADLR |296-1245-(-ND_ [Tre-State 16-81 Bus Transcelver id 76 LVCR Family 
SN74LVCH1G245ADLR |296-1245-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 505.00/1,000 SN74LVCR2245ADBOR |296-23287-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 20-0S0P 80 +~60 45 
SN74LVCH16245AGQLR |296-8582-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 SN74LVCR2245ADBOR |296-2928/-2-ND) Tri-State Octal Bus Transceive 20-QS0P 650.00/2,500 
SN74LVCH16245AGQLR |296-8582-2-ND_ |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 6-VEBGA _1530.00/1,000 SN7ALVGR2245ADBR  PECSSCAra I NOM Tri-State Octal Bus Transcaive 20-SSOP BESO eee 0 ape 
SN74LVCH16245AGRDR | 296-16889-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 2.25 180 1.35 SN7ALVCR2245ADBR_ |296-8621-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 
SN74LVCH16245AGRDR | 296-16889-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver “~~ 4170.00/1 000 SN74LVCR2245ADGVR |296-8622-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transceive 88__66 _.50 
SN74LVCH16245A7RDR |296-16890-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 87 SN74LVCR2245ADGVR |296-8622-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 586.00/2,000 
SN74LVCH16245AZRDR |296-16890-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ~~ 754.007%,000 SN7ALVCRE2A5ADWR (EOC Soe alate State Octal Bus Transceive SO OO 
SNTaL VEIT 6372AD EGR (BERREROSBNTMALT iStete 16-Bit Tienen Dtyre Late Jey Shasta SN74LVCR2245ADWR |296-8623-2-ND_ |Tri-State Octal Bus Transceive 532.00/2,000 
SNL VCH 637 3ADGGR DERIRESETAIIN H p. D-Typ\ : : : SN74LVCR2245AGQNR |296-12103-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 1.05 88 70 
| =2-| ri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 1010.00/2,000 5 14 a 
‘ i SN74LVCR2245AGQNR |296-12103-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 466.00/1,000 
SN74LVCH16373ADGVR |296-8584-1-ND |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 1.26 1.05 84 ; : 
SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-2-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 48-TVSOP 1118.00/2,000 SN7ALVCR2245ANSR  |296-13288-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0P 806045 
; ; : a ee SN74LVCR2245ANSR |296-13288-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOP 532.00/2,000 
SN74LVCH16373ADL  |296-8585-5-ND |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP 114 95 76 SN74LVCRODARAPWR [SOMEROMRIAIMTI.State Octal Bus Transcatva SOTSSOP MNREODMM COS 
SN74LVCHIGS73ADLR |22b Sosa sNDM Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-SSOP (ls UARE Cope io SN74LVCR2245APWR |296-8624-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceive “20-TSSOP —-—=_‘52.00/2,000 
SN74LVCH16373ADLR |296-8585-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ......48-SSOP 505.00/1,000 SN74IVGRODARARGYR [SECREOERETIGN TriState Octal Bus Tranecelva  O0-OFN A caaacsiaesn 
SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....56-VFBGA 2.70 216 1.68 ! : : ‘ : 
SN74LVCHIBS7RAGOLR (BORSEREEMIOM Tri-State 16-51 Traneo DAT C SN74LVCR2245ARGYR |296-13981-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-OFN 333.00/1,000 
p. D-Type Latch .... 56-VFBGA 1530.00/1,000 } H 
aH : : ‘ SN74LVCR2245AZQNR |296-23288-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive “20-VFBGA 92-6952 
74LVCH16374ADGGR | 296-8587-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop BTSS0P 114 95 76 ieeceab Nally ; : 
} ; f SN74LVCR2245AZQNR |296-23288-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 20-VFBGA 306.00/1,000 
SN74LVCH16374ADGGR |296-8587-2-ND_ Tri-State 16-Bit D-Type Filp-Flop 8-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVCR16245ADGGR |296-15601-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 2.20 1.76 1.32 
SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-1-ND  |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 8-TVSOP 126 1.05 84 ey eee it ee tae : ; ; 
aN } ! ; SN74LVCR16245ADGGR |296-15601-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. _48-TSSOP 2288.00/2,000 
74LVCH16374ADGVR | 296-8588-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 8-TVSOP 1418.00/2,000 ShIvaLUCRTGSUSADGUR” [SUA SE004 ND TecState TeBit Ene Toecet «ETVS0" 3906 
SN74LVCH16374ADLR |296-8589-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 114 95 76 SN7ALVGRIBOdBADGVR DEM CEDaNT HeState 16 Bi Bie Tana: ABTVSOP Hameo eaTaReTOGa 
SN7ALVCHI6S74ADCR (POS 7a Bim Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ae SUF SOAS SNPALVORTG2ASADLR |296-18609--ND [TriState 161 Bus TransoeNer . 4BSSOP 220 176.1.92 
SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 6-VFBGA 2.70 216 1.68 Cea ae oF ce. i : ‘ ; 
i i l SN74LVCR16245ADLR |296-15603-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1144.00/1,000 
SN7ALVCH16374AGQLR |296-8590-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 6-VFBGA 1530.00/1,000 SN74LVCR16245AZQLR |296-23286-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 2.43 1.94 1.46 
SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TSSOP 248 1.98 1.54 ae ae = wer oe : : 5 
4 ! I SN74LVCR16245AZQLR |296-23286-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 56-VFBGA 7261.00/1,000 
SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-2-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TSSOP 2806.00/2,000 ee Ae te, ; i 
: L : SN74LVCR32245AGKER |296-15604-1-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. Q6-LFBGA 4.05 3.24 252 
SN74LVCHI6540ADGVR |296-8592-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. B-TVSOP 248 1.98 1.54 "15604-2-ND {ric Bi i | 
! ! ; SN74LVCR32245AGKER |296-15604-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 2295.00/1,000 
SN74LVCH16540ADGVR |296-8592-2-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 8-TVSOP 2806.00/2,000 SN74LVGR32245AZKER |296-23289-1-ND [Tri-State 3-Bit Bus Transceiver BLFBGA 297 238 1.85 
SN74LVCH16540ADL |296-8593-5-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 48-SSOP 2.48 1.98 1.54 SEBLTAOUNT) Wate Bi ek ‘ ; ; : 
; } I SN74LVCR32245AZKER |296-23289-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 1683.00/1,000 
SN74LVCH16541ADGGR |296-8594-1-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 8-TSSOP 135 143 90 sie 7 = - Z 
; : : SN74LVCR162245DGGR |296-8619-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-1SS0P 114 95 16 
SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 8-TSSOP 1198.00/2,000 reais : cs ; ff 
: : : SN74LVCR162245DGGR |296-8619-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. _48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVCH16541ADGVR |296-8595-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. B-TVSOP 1.25 1.00 75 SN74LVCR162245DL. |296-8620-5-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SS0P. MANOS iiaize 
SN74LVCH16541ADGVR |296-8595-2-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 8-TVSOP 1300.00/2,000 CORREA Wane ai a 5 ‘ ; : 
} ! } SN74LVCR162245KR |296-12707-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. “56-VFBGA 243 194 1.46 
SN74LVCHIG541ADL | )296-8596-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver -48-SSOP 1.35 1.13.90 SN74LVCR162245KR _|296-12707-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .56-VFBGA 1261.00/1,000 
SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 1.25 1.00 .75 LVCU F: il : 
SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 56-TSSOP 1300.00/2,000 IVALICE AHERN ‘amily Wea 
SN74LVCH16543ADGVR |296-8597-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TVSOP 1.38 110 83 -9861-5- ex Inverter . 7 : ; ; 
SN74LVCH16543ADGVR |296-8597-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TVSOP 1430.00/2,000 SN74LVCUO4ADR 296-9861-1-ND | Hex Inverter. W4-SOlG 724 
SN74LVCH16543ADL_ |296-8598-5-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.65 1.32  .99 SN74LVCUO4ADR 296-9861-2-ND /Hex Inverter. 14-SOIC 585.00/2,500 
9598-1 is "Bit Reci i : SN74LVCUO4ADBR —_|296-9862-1-ND Hex Inverter. 4-sSOP 72 54 41 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.65 1.32 .99 
SN74LVCH16543ADLR |296-8598-2-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .... 56-SSOP 858.00/1,000 Re eee a me eesor = Hea 
bai ee j-! -Bi j ) 2 m salle lex Inverter . .14- 5! . . 
SNTALVGHIBS43AGOLR |298-13287-2.ND [TrSlate 16-5 Registered Transceiver S8VFBGA 1690.00/1000, | SN74LVCUOSADGVR |296-9869-2-ND [Hex inverter. -14-Tvsop 478,072,000 
SN74LVCH16646ADGGR |296-8599-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.....56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 SN7ALVGUO4APWR = BEG eGo aN Dig Hex Inverter -14-TSSOP Zier oral 
SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND [Tri-State 16-Bit Transceiver/Register...... 56-TSSOP 2080.00/2,000 SN7ALVGUO4APWR _ |BObrogGB sae NDIM| Hex Inverter. AAFTSSOF 278,012,000 
SN74LVCH16646ADGVR |296-9859-1-ND [Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.....56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 LVCZ Family 
SN74LVCHT6646ADGVR |296-9859-2-ND |Tri-State 16-Bit Transceiver/Register...... 56-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ240ADBR _|296-9870-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SS0P 1.05 68 70 
SN74LVCH16646ADL |296-8600-5-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register......56-SSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGGR |296-8601-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.....56-TSSOP 2.00 160 1.20 SN74LVCZ240ADGVR_ |296-9871-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TVSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16652ADGGR |296-8601-2-ND |Tri-State 16-Bit Transceiver/Register-....56-TSSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ240ADGVR |296-9871-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND [Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.....56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ADWR _|296-9872-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC 1.05 88.70 
SN74LVCHI6652ADGVR |296-8602-2-ND |Tri-State 16-Bit Transceiver/Register...... 56-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ240ADWR  |296-9872-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADL |296-8603-5-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register......56-SSOP 2.00 160 1.20 SN74LVCZ240ANSR | 296-12993-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .20-S0P 1.05 88 70 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ240ANSR | 296-12993-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver -20-SOP 932.00/2,000 
with Parity Gen/Checker.. 64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 SN74LVCZ240APW ‘| 296-9873-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16901DGGR |296-8604-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ240APWR _|296-9873-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver \20-TSSOP_ 1.05 88 70 
with Parity Gen/Checker 64-TSSOP 9376.00/2,000 
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EXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G ; 
ilk Digi-Key Price Each Tels Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74LVCZ240APWR | 296-9873-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 SN74LVT8986PM 296-14928-5-ND |3.3V Linking Addressable Scan Port.........64-LOFP 11.20 8.96 7.56 
SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 1.05 88 .70 SN74LVT8996DW 296-8656-5-ND |3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 24-SOIC 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ244ADWR | 296-9875-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOIC 1.05 88 .70 SN74LVT8996DWR —|296-8656-1-ND |3.3V, 10-Bit Addressable Scan Po! 
SN74LVCZ244ADWR__ |296-9875-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOIC 932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1)...........24-SOIC 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ244APW | 296-9876-5-ND Tri-State Octal Buffer/Drive O-TSSOP 1.05 88 70 SN74LVT8996DWR —_|296-8656-2-ND |3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ244APWR | 296-9876-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive O-TSSOP 1.05 88 .70 Transceiver (IEEE STD 1149.1) ............24-SOIC 11250.00/2,000 
SN74LVCZ244APWR | 296-9876-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 0-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVT8996IPWREP |296-22385-1-ND |3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ245ADBR | 296-9877-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SSOP 1.05 88 .70 Transevr (IEEE STD 1149.1) ..24-TSSOP 12.23 11.01 9.77 
SN74LVCZ245ADBR _|296-9877-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SSOP 932.00/2,000 SN74LVT8996IPWREP |296-22385-2-ND |3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-S0IC 1.05 88 70 Transcvr (IEEE STD 1149.1) .~- 24-TSSOP 18130.00/2,000 
SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 932.00/2,000 SN74LVT8996PW 296-8657-5-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ245APW | 296-9879-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1) .24-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ245APWR | 296-9879-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 1.05 88 .70 SN74LVT8996PWR —|296-8657-1-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Po 
SN74LVCZ245APWR _ |296-9879-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiv 932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1)...........24-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ16240ADGGR |296-9866-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 259 207 1.61 SN74LVT8996PWR —|296-8657-2-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ16240ADGGR | 296-9866-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1) .......... 24-TSSOP 11250.00/2,000 
SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 259 2.07 1.61 SN74LVT16240DGGR |296-8633-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.....48-TSSOP 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2932.00/2,000 SN74LVT16240DGGR |296-8633-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver......48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ16240ADLR |296-9867-1-ND [Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 259 2.07 1.61 SN74LVT16240DLR —|296-8634-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver........48-SSOP 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1466.00/1,000 SN74LVT16240DLR 296-8634-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP. 780.00/1,000 
SN74LVCZ16244ADGGR | 296-9868-1-ND_ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . Wek dal ee SN74LVT16244BDGGR |296-8635-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP. 99 83.66 
SN74LVCZ16244ADGGR | 296-9868-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1430.00/2,000 SN74LVT16244BDGGR |296-8635-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP 878.00/2,000 
SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 153 122 92 SN74LVT16244BDGVR |296-8636-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver.....48-TVSOP 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1586.00/2,000 SN74LVT16244BDGVR |296-8636-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Drivel 1560.00/2,000 
SN74LVCZ16244ADLR |296-9869-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16244BDLR |296-8637-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel ie) zo) £0) 
SN74LVCZ16244ADLR |296-9869-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1040.00/1,000 SN74LVT16244BDLR —|296-8637-2-ND__|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel 780.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16244BGQLR |296-8638-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 225 180 1.35 
SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2080.00/2,000 SN74LVT16244BGQLR |296-8638-2-ND_ |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Drive 1170.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADGVR_| 296-13612-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 160 1.20 SN74LVT16244BGRDR |296-16893-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Drive 225 180 1.35 
SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2080.00/2,000 SN74LVT16244BGRDR |296-16893-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel 1170.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16244BZRDR_ |296-16894-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive! 50020 90) 
SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1040.00/1,000 SN74LVT16244BZRDR |296-16894-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 780.00/1,000 
SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-1-ND | Tri-State 32-Bit Butfer/Driver. 389 3.12 2.43 SN74LVT16245ADGGR |296-1251-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.......48-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-2-ND [Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 2206.00/1,000 SN74LVT16245ADGGR |296-1251-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.........48-TSSOP 2550.00/2,000 
SN74LVCZ32244AGKER |296-15608-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 389 3.12 243 SN74LVT16245ADL —|296-8639-5-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP 2.25 1.80 1.40 
SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDGGR |296-8640-1-ND_ Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr........48-TSSOP 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 3.89 3.12 2.43 SN74LVT16245BDGGR |296-8640-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. .......48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDGVR |296-8641-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.......48-TVSOP 1.65 1.32 99 
SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 1.75 1.40 1.05 SN74LVT16245BDGVR |296-8641-2-ND  |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. .......48-TVSOP 1716.00/2,000 
SN74LVCZ161284AGR |296-12025-2-ND [Tri-State 19-Bit Bus Interface. 1820.00/2,000 SN74LVT16245BDLR |296-8642-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 48-SSOP 1.65 132 99 
LVT Family SN74LVT16245BDLR _|296-8642-2-ND_|Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 48-SSOP 780.00/1,000 
SN74LVT125D 296-1249-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1.20 1.00 .80 SN74LVT16245BGQLR |296-8643-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 248 1.98 1.54 
SN74LVT125DBR 296-14919-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1.20 1.00 80 SN74LVT16245BGQLR |296-8643-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 1403.00/1,000 
SN74LVT125DBR 296-14919-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1064.00/2,000 SN74LVT16245BZRDR |296-22019-1-ND JTri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus 
SN74LVT125DR 296-1249-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 120 1.00 80 Transceiver 1.75 1.40 1.05 
SN74LVT125DR 296-1249-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1300.00/2,500 SN74LVT16245BZRDR |296-22019-2-ND |Tri-State 3.3V 
SN74LVT125NSR 296-13291-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 720 1.00 80 Transceiver see 910.00/1,000 
SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1064.00/2,000 SN7ALVT16500DGGR = |296-14920-1-ND Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1.20 1.00 80 Bus Transceiver. one -56-TSSOP 2.72 2.18 1.70 
SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1064.00/2,000 SN74LVT16500DGGR = |296-14920-2-ND JTri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT125QPWREP. | 296-19508-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 270 216 1.68 Bus Transceiver 56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT1250PWREP | 296-19508-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 3060.00/2,000 SN74LVTIGS00DLR = /296-8688-1-ND)S Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT240ADBR | 296-14924-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Drive iB 680 64 Bus Transceiver, 272 218 1.70 
SN74LVT240ADBR —/ 296-14924-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive! 718.00/2,000 SN74LVTI6500DLR = —|296-8644-2-ND Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT240ADW 296-1706-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 81 468 = 54 Bus Transceiver. 1543.00/1,000 
SN74LVT240ADWR | 296-14925-1-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drivel 81.6854 SN74LVT16501DGGR |296-1252-1-ND Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT240ADWR | 296-14925-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....... 20-SOIC 778.00/2,000 Bus Transceiver... --56TSSOP 2.72 2.18 1.70 
SN74LVT240APWR | 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 87 73 58 SN7ALVT16501DGGR |296-1252-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT240APWR | 296-8647-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 772.00/2,000 Bus Transceiver... --56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT244BDBR | 296-8648-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 92 69 52 SN74LVT16501DLR = |296-14921-1-ND |Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 
SN74LVT244BDBR 296-8648-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 Bus Transceiver .56-SSOP 2.72 2.18 1.70 
SN74LVT244BDW 296-1707-5-ND_| Tri-State 9.V ABT Octal Buffer/Drive! 6. 465.~=CD SN7ALVT16501DLR — 296-14921-2-ND ee Univ. esac (eanrtead 
SN enn EERE nese say age ood Aue 20-5010 Sena SN74LVT165430GGR _|296-14922-1-ND |3.3V, 16-Bit Registered Transceiver.....56-TSSOP 2.72 218 1.70 
SN74LVT244BGQNR 296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drivel ee Tee 98 SN74LVT16543DGGR = |296-14922-2-ND |3.3V, 16-Bit Registered Transceiver........56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT244BGQNR _ |296-12104-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 652.00/1,000 SN74LVT16543DLR —|296-8645-1-ND Registered Transceiver 56-SSOP 2.72 218 1.70 
SN74LVT244BPWR  |296-8649-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 86.65 SN74LVT16543DLR_—|296-8645-2-ND_ [Registered Transceiver 56-SSOP 1543.00/1,000 
SN74LVT244BPWR | 296-8649-2-ND_ |Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Drivel 572.00/2,000 SN74LVT16646DGGR |296-14923-1-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive .56-TSSOP 4.10 3.28 2.55 
SN74LVT244BRGYR | 296-13982-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 3.24 243 1.76 SN74LVT16646DGGR_|296-14923-2-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive -56-TSSOP 4642.00/2,000 
SN74LVT244BRGYR | 296-13982-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 729,.00/1,000 SN74LVT16952DGGR = [296-1253-1-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive -56-TSSOP 2.90 2.33 1.81 
SN74LVT245BDBR 296-8650-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 92 69 52 SN74LVT16952DGGR = |296-1253-2-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive: .56-TSSOP 3290.00/2,000 
SN74LVT245BDBR | 296-8650-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 SN74LVT16952DLR ~—/296-1254-1-ND _/3.3V, 16-Bit Bus Transceive 56-SSOP 2.90 2.33 1.81 
SN74LVT245BDW 296-8651-5-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 92 69 52 SN74LVT16952DLR_—/296-1254-2-ND _/3.3V, 16-Bit Bus Transceive 56-SSOP 1645.00/1,000 
SN74LVT245BDWR | 296-8651-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 92 69 52 SN74LVT18512DGGR |296-8646-1-ND _/3.3V ABT Scan Test Device with 18 
SN74LVT245BDWR | 296-8651-2-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 Universal Bus Transceiver... -64-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
SN74LVT245BGQNR | 296-12105-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 147123 98 SN74LVT18512DGGR |296-8646-2-ND [3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit 
SN74LVT245BGONR | 296-12105-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 652.00/1,000 Universal Bus Transceiver -64-TSSOP 7500.00/2,000 
SN74LVT245BNSR 296-13294-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 92 69 52 SN74LVT32240GKER |296-9881-1-ND |3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver. 6-LFBGA 4.50 3.60 2.80 
SN74LVT245BNSR 296-13294-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 SN74LVT32240GKER |296-9881-2-ND |3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver. 6-LFBGA 2550.00/1,000 
SN74LVT245BPWR 296-8652-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 75 7a) SN74LVT32244GKER —|296-8653-1-ND_|Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 4.50 3.60 280 
SN74LVT245BPWR __|296-8652-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver... 20-TSSOP 498.00/2,000 SN74LVT32244GKER |296-8653-2-ND_|Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 2550.00/1,000 
SN74LVT245BRGYR __| 296-13983-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver........20-QFN 81 68.54 SN74LVT32244ZKER —|296-19880-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 2.93 2.34 1.82 
SN74LVT245BRGYR __ | 296-13983-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver........20-QFN 359.00/1,000 SN74LVT32244ZKER —|296-19880-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 1658.00/1,000 
SN74LVT543PWR 296-13295-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVT162240DGGR |296-8625-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT543PWR 296-13295-2-ND J Tri-State Octal Registered Transceiver... 24-TSSOP 2080.00/2,000 Bus Buffer/Driver.... -48-TSSOP 1.50 1.20.90 
SN74LVT573DBR 296-8654-1-ND_| Octal Transparent Latch 20-SSOP_ 2.00 1.60 1.20 SN74LVT162240DGGR |296-8625-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT573DBR 296-8654-2-ND | Octal Transparent Latch 20-SSOP 2080.00/2,000 Bus Buffer/Drive -48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVT573DWR 296-1255-1-ND |3.3V Octal Transparent Latch. 2.00 160 1.20 SN74LVT162240DGVR |296-8626-1-ND Tri-State, 3.3V, AB 
SN74LVT573DWR 296-1255-2-ND | 3.3V Octal Transparent Latch. 2080.00/2,000 Bus Buffer/Driver... -48-TVSOP 1.50 1.20.90 
SN74LVT574PWR 296-1257-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop 2.00 160 1.20 SN74LVT162240DGVR |296-8626-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT574PWR 296-1257-2-ND _| Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop... 2080.00/2,000 Bus Buffer/Driver... .-.48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74LVT8980ADW | 296-13498-5-ND |Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162240DLR = [296-8627-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
(IEEE STD 1149.1).......... 892 7.14 6.03 Bus Buffer/Driver... 150 1.20 90 
SN74LVT8980ADWR | 296-15986-1-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162240DLR = |296-8627-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
(IEEE STD 1149.1).......... 8.92 7.14 6.03 Bus Buffer/Driver... sie 780.00/1,000 
SN74LVT8980ADWR __ | 296-15986-2-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162244ADGGR |296-8628-1-ND_/Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP 1.50 1.20 90 
(IEEE STD 1149.1)... 24-SOIC 11150.00/2,000 SN74LVT162244ADGGR |296-8628-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVTB9BOAIDWREP | 296-22384-1-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162244ADGVR |296-8629-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-TVSOP 1.50 1.20 90 
(IEEE STD 1149.1)... 24-SOIC 10.85 9.77 8.66 SN74LVT162244ADGVR |296-8629-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74LVT8980AIDWREP | 296-22384-2-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162244ADLR |296-8630-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 1.50 1.20 90 
(IEEE STD 1149.1) .24-SOIC 46080.00/2,000 SN74LVT162244ADLR_|296-8630-2-ND_|Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 780.00/1,000 
SN74LVT8986GGV___|296-14927-5-ND | 3.3V Linking Addres: .64-BGA 11.40 9.12 7.70 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued, 

INSTRUMENTS Digi Reel G ; 
qe Digi-Key Price Each elk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVT162244AGQLR |296-13292-1-ND [Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....56-VFBGA 150 1.20 90 CLVTHI6646IDGGREP | 296-22140-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus 
SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Drive 780.00/1,000 Transceiver . 56-TSSOP 4004.00/2,000 
SN74LVT162244AGROR |296-16891-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.25 1.80 1.35 CLVTHI6652IDGGREP | 296-22141-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Transceiver/ 
SN74LVT162244AGRDR |296-16891-2-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver 1170.00/1,000 Register. -56-TSSOP 5.31 4.25 3.31 
SN74LVT162244AZRDR |296-16892-1-ND [Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 120 90 CLVTH16652IDGGREP | 296-22141-2-ND | Tri-State 3. et! 
SN74LVT162244AZRDR |296-16892-2-ND [Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 ReQiStOlarnrreererrerre 56-TSSOP 6018.00/2,000 
SN74LVT162245ADGGR |296-8631-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. ..... 150 120 .90 CLVTHI6835IDGGREP | 296-22142-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus 
SN74LVT162245ADGGR |296-8631-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.. . 1560.00/2,000 DTiVE .aensnens 515 413 3.21 
SN74LVT162245ADLR |296-8632-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 150 120 .90 CLVTH16835IDGGREP | 296-22142-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal B 
SN74LVT162245ADLR_|296-8632-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv! 780.00/1,000 Driver. 7 5840.00/2,000 
SN74LVT162245AGQLR |296-13293-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 270 246 1.68 CLVTHI6952IDGGREP | 296-22143-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered 
SN74LVT162245AGQLR |296-13293-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.... 1530.00/1,000 Transceiver sss 3.94 3.15 2.45 

LVTH Family CLVTHI6952IDGGREP | 296-22143-2-ND TiStae 3.2V ABT 16-Bk Registered een eee 

8V1B502AIPMREP  _ [296-22076-1-ND )3.3V ABT Scan Test Device..... 13.79 1242 11.02 CLVTH32244IGKEREP | 296-22144-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 32-Bil Butfei/ aa 
8V18502AIPMREP | 296-22076-2-ND |3.3V ABT Scan Test Device 10226.00/1,000 Driver. Q6-LFBGA 554 444 3.74 


8V182512IDGGREP 
8V182512IDGGREP 


296-22075-1-ND 
296-22075-2-ND 


3.3V ABT Scan Test Device 
3.3V ABT Scan Test Device 


13.79 12.42 11.02 
20452.00/2,000 


CLVTH322441GKEREP 


296-22144-2-ND 


Tri-State 3.3V ABT 32-Bit B 


Driver... 96-LFBGA 


3463.00/1,000 


CLVTH32373IGKEREP 
CLVTH32373IGKEREP 
CLVTH323741GKEREP 


296-22145-1-ND 
296-22145-2-ND 
296-22146-1-ND 


Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Tr: 
D-Type Latch 
Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Transparent 
D-Type Latch 
Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Edge-Triggered 
D-Type F/F 


5.54 444 3.74 
3463.00/1,000 


5.54 444 3.74 


CLVTH323741GKEREP 


296-22146-2-ND 


Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Edge-Triggered 


D-Type FFF ..... asus 3463.00/1,000 
CLVTH162240IDGGREP| 296-22116-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ 

Driver .. -48-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
CLVTH162240IDGGREP) 296-221 16-2-ND | Tri-St. 3. 

Driver as.cscosss.s 48-TSSOP 2340.00/2,000 
CLVTH162244IDGGREP] 296-22117-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bi 

Driver ............. 48-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
CLVTH162244IDGGREP) 296-22117-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bi 

Driver ona. cnvssca 48-TSSOP 2340.00/2,000 
CLVTH162245IDGGREP) 296-22118-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bi 

Transceiver...... 48-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
CLVTH162245IDGGREP| 296-221 18-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus 

Transceiver... 2340.00/2,000 
CLVTH162245MDLREP | 296-22119-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus 

Transceiver...... 5.04 4.04 3.14 
CLVTH162245MDLREP | 296-22119-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus 

Transceiver... 2856.00/1,000 


8V18646AIPMREP 296-22077-1-ND |3.3V ABT Scan Test Device 30.86 28.80 26.75 
8V18646AIPMREP 296-22077-2-ND |3.3V ABT Scan Test Device 25404.00/1,000 
74LVTH162244ZRDR | 296-16876-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffe! 1.32 1.10 .88 
74LVTH162244ZRDR | 296-16876-2-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 54-BGA §85.00/1,000 
74LVTH162245GRDR |296-16877-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceive 75 140) 1105 
74LVTH162245GRDR__|296-16877-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceive 910.00/1,000 
74LVTH162245ZRDR | 296-16878-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver WL Ora 
74LVTH162245ZRDR | 296-16878-2-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceive 663.00/1,000 
74LVTH162374GRDR = |296-16879-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 

D-Type Flip-Flop .. 1.75 140 1.05 
74LVTH162374GRDR | 296-16879-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 

D-Type Flip-Flo 910.00/1,000 
74LVTH162374ZRDR | 296-16880-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 

D-Type Flip-Flop... 23 eO2 meee 
74LVTH162374ZRDR | 296-16880-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 

D-Type Flip-Flop .. 663.00/1,000 
CLVTH16240IDGGREP |296-22121-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.25 1.80 1.35 
CLVTH16240IDGGREP |296-22121-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2340.00/2,000 
CLVTH16244AIDGVREP | 296-221 22-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 248 1.98 1.49 
CLVTH16244AIDGVREP | 296-22122-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2574.00/2,000 
CLVTH16244AIZQLREP |296-22124-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......56-VFBGA 3.04 2.43 1.89 
CLVTH16244AIZQLREP | 296-22124-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...... 56-VFBGA 1721.00/1,000 
CLVTH16244AMDGGREP |296-22125-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.70 2.16 1.68 
CLVTH16244AMDGGREP |296-22125-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 3060.00/2,000 
CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.70 2.16 1.68 
CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 3060.00/2,000 
CLVTH16244AQDLREP |296-22126-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.70 2.16 1.68 
CLVTH16244AQDLREP |296-22126-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1530.00/1,000 


CLVTH162373MDLREP 
CLVTH162373MDLREP 


296-22120-1-ND 
296-22120-2-ND 


Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent 
D-Type Latch 
Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent 
D-Type Latch i 


5.04 4.04 3.14 


2856.00/1,000 


GLVTHTG245AIDGVREP Tagalog Stato 9.3V ABT 16 Sage ame SN74LVTH125D 296-1708-5-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter 56 4232 
PRULROG VON ssipconcececnssebveuseaiverincseesios’ ! RK Bi 7 
T SN74LVTH125DR | 296-1708-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer An 36027 
GLYTHIG24SAIDGV REP Ebay Suto 3.V ABT 16 Seino Rae SN74LVTH125DR 296-1708-2-ND |Tri-State ABT Quad Bus Buffer 297.50/2,500 
LenNsee Er. 574.00/2, SN74LVTH125DBR —_| 296-8658-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 56 42 32 
CLVTH16245AIZQLREP |296-22129-1-ND /Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125DBR | 296-8658-2-ND_ | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 372.00/2,000 
Transceiver 3.04 2.43 1.89 SN74LVTH125DGVR__ | 296-8659-1-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-TVSOP 62.4735 
GLVTHIG24SAIZOLREP |G oaeag| |" State 3.3V ABT 16 potonitann SN74LVTH125DGVR__ | 296-8659-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer “TA-TVSOP 410.00/2,000 
: 00/1, SN74LVTH125IPWREP | 296-22386-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. 44-TSSOP 93 78 62 
GLVTHIG24SAMDLREP |S ucuasaaay| 1 State 3.3V AB onda aad SN74LVTH125IPWREP | 296-22386-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. 14-TSSOP 824.00/2,000 
J Me gh SN74LVTH125PWR | 296-8660-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. M4-TSSOP 443627 
CLVTHI6245AMDLREP [29622'130-2:ND) Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125PWR | 296-8660-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. '14-TSSOP 246.00/2,000 
cuvmiteossaqncener ROMER Toe pad ARSO Mey SN74LVTHI25RGYR | 296-13984-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 4ONN 7254 A 
ae kar 43-1ss0r WERT ene: SN74LVTH125RGYR | 296-13984-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. 4-QFN 239.00/1,000 
T Hy ag 1H SN74LVTH126DBR | 296-8661-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. 14-SSOP 56 4232 
CLYTHTE2ASACOG GREP IE iaiaaag| Coes oo ABT 16-Bit Hus iaas808 mer anatcn SN74LVTH126DBR | 296-8661-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-SSOP 372.00/2,000 
CLVTHTIGD4SAOOLREF |eeereoremea Tsu Sav Mari ae SN74LVTH126DGVR__ | 296-8662-1-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Burfer -14-TVSOP_ 564232 
Eee aa AA ae SN74LVTHI26DGVR | 296-8662-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 4-TVSOP 372.00/2,000 
! J 2 SN74LVTH126DR | 296-8663-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. 14-S0I0 56 42 3 
GLVTHIG2ASAQDLREP | aaa) oe 2.2 ABT (6-Bit Hus SRO OOACOOO SN74LVTH1260R ‘| 296-8663-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-SOIC 455,00/2,500 
CLYTHIga7aINGGREP [PEROOAOMPUDD rri-sicie 33 ABT 16 Muay SN74LVTH126PWR | 296-8664-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butter. “4-TSSOP 62 AT 
D-Type Latch BEG Ah) EG SN74LVTH126PWR | 296-8664-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Butter. 44-TSSOP 372.00/2,000 
- = oe SN74LVTH240DBR | 296-8706-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SS0P 68 66 50 
GLVTH16373IDGGREP eae Woes ieee ee peernthanatt SN74LVTH240DBR | 296-8706-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
; oe SN74LVTH240DWR | 296-8707-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0I0 88 = 66 SCS 
GLVTHIGS7SIDUREP Slain 1 State 3.2V ABT 16-Bit Transparent BSR dingy aia8 SN74LVTH240DWR | 296-8707-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0IC 586,00/2,000 
CLVTHIe37a1DLREP  |296-22198-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Transparent Sees SN74LVTH240GONR | 296-12106-1-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 20-BGA 1.47 1.23 98 
D-Type Latch 1170.00/1,000 SN74LVTH240GONR | 296-12106-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver ~20-BGA 652.00/1,000 
STARE : - SN74LVTH2401PWREP | 296-22387-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver........20-TSSOP 1.35 1.08 81 
GLYTHIGS7SIZOLREP Pay Heer toeeee ee amen an Aca “et SN74LVTH240IPWREP | 296-22387-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver........ 20-TSSOP 1404.00/2,000 
CLYTHIEa7aIZOLREP |REREEMRGeMMOM TH-Sicte 3 3V ABT 16 is tatinl SN74LVTH240PWR | 296-8708-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver.........20-TSSOP 96 72 54 
D-Type Latch. mATTALATD SN74LVTH240PWR | 296-8708-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver......... 20-TSSOP 638.00/2,000 
CLVTH16374IDGGREP |296-22136-1-ND |Tri-State 3.3V ABT 16: : SN74LVTH240RGYR ‘| 296-13985-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver (0-QFN 718 iOomee Oe) 
D-Type Flip-Flop... 304 243 1.89 SN74LVTH240RGYR | 296-13985-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 0-OFN 346.00/1,000 
0 36-2ND [Tre SN74LVTH241DBR | 296-12742-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver SSOP 88 66 50 
GLVTHI6374IDGGREP Teac ee ey ie anmannat SN74LVTH241DBR | 296-12742-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
CLVTHea74IDLREP POR OMORERNIN Ti-Sicte 3.9 AuTde pate SN74LVTH241DW | 296-1715-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0IC 88 6650 
D-Type Flip-Flop . 225 1.80 135 SN74LVTH241IPWREP | 296-22388-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver..........20-TSSOP 1.95. 1.08 81 
CLVTH16374IDLREP  |296-19494-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74LVTH241IPWREP | 296-22388-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 1404.00/2,000 
D-Type Fiip-Flop . 1170.00/1,000 SN74LVTH241PWR — | 296-8709-1-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver......20-TSSOP 96 72 54 
CLVTHIGSOOIDGGREP 1296-09137-.-ND ITri-State 3.4V ABT 18: SN74LVTH241PWR — | 296-8709-2-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver.........20-TSSOP 638.00/2,000 
Dietrich. AG Be “IEF SN74LVTH244ADBR | 296-1269-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 64 48 36 
CLVTH165001DGGREP |296-22137-2-ND [Tri-State 3.3V AB SN74LVTH244ADBR | 296-1269-2-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 426.00/2,000 
Bus Transceiver... 3442,00/2,000 SN74LVTH244ADW | 296-1270-5-ND_ | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 80 660 45 
CLVTH16501IDGGREP |296-22138-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal SN74LVTH244ADWR | 296-1270-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver ‘30 60 45 
Bus Transceiver... 329 263 2.05 SN74LVTH244ADWR_ | 296-1270-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 532.00/2,000 
CLVTH16501IDGGREP |296-22138-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 19. SN74LVTH244AGQNR _ | 296-12107-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .99 83.66 
Bus Transceiver... 56-TSSOP. 3724.00/2,000 SN74LVTH244AGQNR | 296-12107-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 439.00/1,000 
CLVTH165431DGGREP. |296-22139-1-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered SN74LVTH244APWR | 296-1271-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver........ aw & eB 
Transceiver 56-TSSOP 277 2.22 173 SN74LVTH244APWR | 296-1271-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver......... 20-TSSOP 380.00/2,000 
CLVTH165431DGGREP. |296-22139-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered SN74LVTH244AQDBREP | 296-22389-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 1.50 1.20  .90 
Transceiver. 56-TSSOP 3136.00/2,000 SN74LVTH244AQDBREP | 296-22389-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 1560.00/2,000 
CLVTHIG543MDLREP |296-20635-1-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver..........20-TSSOP 150 1.20 90 
Transceiver. 618 495 4.18 SN74LVTHO44AQPWREP | 296-18128-2-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver .......20-TSSOP 1560.00/2,000 
CLVTH16543MDLREP |296-20635-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16: SN74LVTH244ARGYR | 296-13986-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver O-OFN 92 69 52 
TYANSCOIVO 2c ccsissctsscansseistconepadteosticeetac 56-SSOP. 3863.00/1,000 SN74LVTH244ARGYR | 296-13986-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver (0-OFN 306.00/1,000 
CLVTH16646IDGGREP |296-22140-1-ND |Tri-State 3.3V ABT 16 SN74LVTH245ADBR | 296-8710-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceive 80 60 45 
Transceiver. 3.53 2.83 2.20 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel’” DIGITAL LOGIC (Continued) 
Holl Digi-Key Price Each UBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH245ADBR  [296-8710-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.......... 20-SSOP 532.00/2,000 SN74LVTHG46DGVR | 296-12924-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register .... 24-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVTH245ADW ‘| 296-8711-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.........20-SOIC 80 60 45 SN74LVTH646DW 296-1720-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register......24-SOIC 1.05 88 70 
SN74LVTH245ADWR | 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.........20-SOIC 80 60 45 SN74LVTH646IPWREP | 296-22399-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 1.98 1.58 1.19 
SN74LVTH245ADWR_ |296-8711-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.......... 20-SOIC 532.00/2,000 SN74LVTH646IPWREP | 296-22399-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 2054.00/2,000 
SN74LVTH245AGQNR_|296-12108-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 1.35 143.90 SN74LVTH646PWR _|296-8738-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP__ 1.05 88.70 
SN74LVTH245AGQNR |296-12108-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 599.00/1,000 SN74LVTHG46PWR | 296-8738-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.... 24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVTH245AIPWREP | 296-22390-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 135 113 90 SN74LVTH652DBR —| 296-8739-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register......24-SSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74LVTH245AIPWREP | 296-22390-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver .. 1198.00/2,000 SN74LVTH652DBR —‘| 296-8739-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register-......24-SSOP 1950.00/2,000 
SN74LVTH245AMDBREP | 296-22391-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 252 202 157 SN74LVTH652DGVR | 296-12925-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74LVTH245AMDBREP | 296-22391-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 2856.00/2,000 SN74LVTH652DGVR__ | 296-12925-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TVSOP 1950.00/2,000 
SN74LVTH245APWR_~ =| 296-1272-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 62 A735 SN74LVTH652DW 296-1721-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register-........ 24-SOIC 1.88 61.50 1.13 
SN74LVTH245APWR  |296-1272-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 410.00/2,000 SN74LVTH652IPWREP | 296-22400-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 92 69 52 SN74LVTH652IPWREP | 296-22400-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 4284.00/2,000 
SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 306.00/1,000 SN74LVTH652PWR | 296-8740-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74LVTH273DBR __|296-8712-1-ND_| ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 80.60 45 SN74LVTH652PWR __|296-8740-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 1950.00/2,000 
SN74LVTH273DBR | 296-8712-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear .. 532.00/2,000 SN74LVTH2245DBR | 296-8704-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........20-SSOP 80 60 45 
SN74LVTH273DWR | 296-14934-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 80 60. 45 SN74LVTH2245DBR | 296-8704-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH273DWR | 296-14934-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 532.00/2,000 SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver......20-TVSOP 88 66  .50 
SN74LVTH273IPWREP | 296-22392-1-ND | ABT Octal D-Type F/F with Clear 135 113 90 SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........20-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LVTH273IPWREP | 296-22392-2-ND | ABT Octal D-Type F/F with Clear 4198.00/2,000 SN7ALVTH2245DW__|296-1714-5-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceive 20-SOIC 80-6045 
SN74LVTH273MNSREP | 296-22393-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 252 202 1.57 SN74LVTH2245PWR | 296-8705-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive .20-TSSOP 80 60 45 
SN74LVTH273MNSREP_ | 296-22393-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 2856.00/2,000 SN74LVTH2245PWR | 296-8705-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceive .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH273PWR 296-1273-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 80 60 3.45 SN74LVTH2952DBR 296-8714-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xevr/Register 24-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH273PWR 296-1273-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 532.00/2,000 SN74LVTH2952DBR 296-8714-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register .....24-SSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH373DBR 296-8718-1-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 80 60 45 SN74LVTH2952DGVR | 296-12922-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TVSOP_ 1.20 1.00 _.80 
SN74LVTH373DBR  |296-8718-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 532.00/2,000 SN74LVTH2952DGVR_ | 296-12922-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.... 24-TVSOP 1064.00/2,000 
SHALOM, BRETTSSAD, |S AB a -ye Lath oO) IRR a | geben 
SN74LVTH373IPWREP |296-22394-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch .. 135 113 90 -8715-1- i- 24- : / : 
SN74LVTH37SIPWREP |296-20304-2-ND | TriState ABT Octal D-Type Latch. nasocrtend SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Reaister....24-TSSOP 1064.00/2,000 
ee ee Mt pp | SNrALITHTEeAIDGGH [DO6SOTEAD[UT-Sate RET TEBK BU DMs AE-TSSOP TOA OUT 
SN74LVTH373PWR | 296-8720-2-ND Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 532.00/2,000 -8674-2- ri-State Bit Buffer/Drive 48° -00/2, 
SN74LVTH3740BR |296-8721-1-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop aaron SN74LVTH16240DL _ |296-8675-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH374DBR —|296-8721-2-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop, 530 .00/2,000 SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1.20 1.00.80 
SN74LVTH374DW 296-8722-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. a a SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1064.00/2,000 
‘ nah : ; : SN74LVTH16241DL | 296-12919-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH374DWR _|296-8722-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80.60 45 8 oo 
a 9. j=! % ip- 2 sale rotate Bit Butter/Drivel 40- r A u 
SN7ALVTHS?ADWR | peeeeceatem| 1 State ABT Octal D-Type Hip-Fiop. ON SN74LVTH16244ADGGR |296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver..... 48-TSSOP 776.00/2,000 
SN74LVTH374IPWREP |296-22395-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 135 113 90 : f : 
ipenee ot ss : “ll SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP 1.32 1.10  .88 
SN74LVTH374IPWREP |296-22395-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 1198.00/2,000 : ’ i 
pea i : wh SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 1170.00/2,000 
SN74LVTH374PWR | 296-8723-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74LVTHTG244ADL | BaRee SAID TriState ABT 46-Bit Butfe/DA a8-S80P HREOC TOOHINSO 
SN74LVTH374PWR —_|296-8723-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 7 aloo ri-State Bit Bufter/Drive B : ys 
Be a = 5 SN74LVTHT6244ADLR |296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74LVTHS40DBR | 296-8724-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... TAT 118 (94 i : i 
i i SN74LVTH16244ADLR |296-1261-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTH540DBR ‘| 296-8724-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 1250.00/2,000 ee - . : 
} : SN74LVTH16244AGQLR |296-8678-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 48-TVFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTH540DW 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 141° 118 94 Reon. . ae ‘ ¥ 
: : SN74LVTH16244AGQLR |296-8678-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-TVFBGA 1170.00/1,000 
SN74LVTHS40PWR | 296-8726-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 141 118 94 Ces is ya : 
! : SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS540PWR _|296-8726-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 1250.00/2,000 : : : 
: - SN74LVTHT6244AGRDR | 296-16895-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 54-BGA 1170.00/7,000 
SN74LVTH541DBR | 296-8727-1-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... TAT 118 94 ee i. ie i 
: : SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 54BGA 150 120 90 
SN74LVTH541DBR | 296-8727-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 1250.00/2,000 SARER i ai : 
: : SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive .54-BGA 780.00/1,000 
SN74LVTH541DW 296-8728-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 141 118 © 94 Rees i ai ; : 
! : SN74LVTH16245ADGGR |296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.....48-TSSOP 1.06 88 71 
SN74LVTH541PWR | 296-8729-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 141 148 94 eke i i : 
: : SN74LVTH16245ADGGR |296-1262-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TSSOP 936.00/2,000 
SN74LVTH541PWR | 296-8729-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 1250.00/2,000 - : : 
- ‘ - SN74LVTHT6245ADGVR | 296-8679-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.....48-TVSOP 1.32 1.10  .88 
SN74LVTH543DBR 296-8730-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register......24-SSOP 1.35 113 .90 2 LH - Bi f if 
} : : SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TVSOP 1170.00/2,000 
SN7ALVTHS4SDBR_— [Eebgaee geo Ti-St. ABT Octal Transceiver/Registe 1198.00/2,000 SN74LVTH16245ADL_ |296-8680-5-ND_|Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 120 1.00 ° 80 
SN7ALVTHS4SDGVR | ZaC gece iggy Day Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registe W357 Lis 30 SN74LVTH16245ADLR |296-8680-1-ND_|Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 120 1.00 80 
SN7ALVTHS43DGVR | 298;8731-2-ND |) Tri-St. ABT Octal Transceiver/Regista 1198.00/2,000 SN74LVTH16245ADLR |296-8680-2-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 532,00/1,000 
SN74LVTH543DW 296-1717-5-ND_|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register.......24-SOIC__1.35 1.13 90 SN74LVTHIG245AGOLR [296-B681-1-ND 7] Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 7540 aL0S 
SN74LVTH5431PWREP |296-22396-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 2.27 1.82 1.42 SN74LVTH16245AGQLR |296-8681-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 56-VFBGA  910.00/1,000 
SN74LVTH543IPWREP |296-22396-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 2576.00/2,000 SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS43PWR —]296-8732-1-ND_ | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 1.35 1.13.90 SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.......... 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTH543PWR | 296-8732-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register.... 24-TSSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16245AZQLR |296-23290-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 150 120° 90 
SN74LVTHS73DBR =| 296-8733-1-ND_| Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16245AZQLR |296-23290-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 780.00/1,000 
D-Type Latch 806045 SN74LVTH16245AZRDR |296-16898-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 150 120 90 
SN74LVTH573DBR | 296-8733-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16245AZRDR |296-16898-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. ~~ 780.00/1,000 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 175 1.40 1.05 
SN74LVTHS73DW 296-1718-5-ND ite, reas Transparent Bt a SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1820.00/2,000 
rie dias é J : SN74LVTHT62541DL _ [296-8683-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP_ 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTHS73DWR | 296-14935-1-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latcl “48-TSSOP 1.06 88 71 
D-Type Latch 80.6045 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late! _48-TSSOP 936.00/2,000 
SN74LVTH573DWR | 296-14935-2-ND J Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373DL | 296-8685-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 1.20 1.00 .80 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16373DLR__|296-8685-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late! 120 1.00 80 
SN74LVTHS73GQNR | 296-12109-1-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373DLR  |296-8685-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 532.00/1,000 
D-Type Latch 147 1.23.98 SN74LVTH16373GQLR |296-8686-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS73GQNR | 296-12109-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373GQLR |296-8686-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 1170.00/1,000 
D-Type Latch 652.00/1,000 SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTH573IPWREP | 296-22397-1-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 1170.00/1,000 
D-Type Latch 135 1.13.90 SN74LVTH16373ZRDR |296-16900-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 150 1.20 90 
SN74LVTHS73IPWREP |296-22397-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373ZRDR |296-16900-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 780.00/1,000 
D-Type Latch 1198.00/2,000 SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F : 1.50 1.20 .90 
SN74LVTHS73NSR 296-13300-1-ND J Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ .48-TSSOP 1560.00/2,000 
D-Type Latch 80.6045 SN74LVTH16374DL_ _|296-1264-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 48-SSOP_ 1.20 1.00 80 
SN74LVTHS73NSR | 296-13300-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16374DLR | 296-1264-1-ND [Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16374DLR_ | 296-1264-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTHS73PWR | 296-8734-1-ND_| Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F .56-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
D-Type Latch 80 60 45 SN74LVTH16374GQLR |296-8688-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ _56-VFBGA 1170.00/1,000 
SN74LVTH573PWR | 296-8734-2-ND | Tri-State, ABT SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 54-BGA 2.25 1.80 1.35 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16374GRDR |296-16901-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 1170.00/1,000 
SN74LVTH573RGYR —/296-13988-1-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 1.50 1.20 90 
D-Type Latch 96 72 54 SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 780.00/1,000 
SN74LVTHS73RGYR — | 296-13988-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. . 1.50 120  .90 
D-Type Latch... 319.00/1,000 SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-2-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVTHS74DBR__|296-8735-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type op. 80.6045 SN74LVTHT6500DL _ | 296-8690-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTH574DBR | 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-VFBGA 3.38 2.70 2.10 
SN74LVTH574DW 296-1719-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. _56-VFBGA 1913.00/1,000 
SN74LVTHS74DWR | 296-1719-1-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1.63 1.30 .98 
SN74LVTHS74DWR_ | 296-1719-2-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74LVTHS74GQNR__|296-12110-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 147 (1.23 98 SN74LVTH16501DLR | 296-14930-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH574GONR _ |296-12110-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 652.00/1,000 SN74LVTH16501DLR | 296-14930-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 910.00/1,000 
SN74LVTH574IPWREP | 296-22398-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 1.35 143  .90 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH574IPWREP |296-22398-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 1198.00/2,000 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LVTH574PWR | 296-8736-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74LVTH16541DL | 296-12920-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP__ 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTHS74PWR___|296-8736-2-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTHT6543DGGR |296-1265-1-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56TSSOP 1.38 1.10 83 
SN74LVTH574RGYR | 296-13989-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 276 207 150 SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist .56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74LVTHS74RGYR — | 296-13989-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 621.00/1,000 SN74LVTH16543DL ‘| 296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 1.38 1.10 83 
SN74LVTH646DBR ‘| 296-8737-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Registe 1.05 88 70 SN74LVTH16543DLR | 296-1710-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 1.38 110  .83 
SN74LVTH646DBR —‘| 296-8737-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Registe 932.00/2,000 SN74LVTH16543DLR__|296-1710-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 715.00/1,000 
SN74LVTH646DGVR__|296-12924-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.... 1.05 88 70 (Continued) 
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EXAS Digi® i e DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@Reel 
Ta Digi-Key Price Each ret: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ll 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH16646DGGR |296-1266-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 6-TSSOP 175 140 1.05 SN74LVTH322374KR ]296-13299-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered 
SN74LVTH16646DGGR |296-1266-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Reaister. 6-TSSOP 1820.00/2,000 D-Type FLIP-FLOP o.-.coccecsecsnsnecnnntn Q6-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74LVTH16646DL — |296-1711-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 56-SSOP 1.75 1.40 1.05 SN74LVTH322374KR | 296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered 
SN74LVTH16652DGGR |296-1267-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register........56-TSSOP 236 189 1.47 D-Type Flip-FIOP o.e.cccsccecscsrseenrorn 96-LFBGA 2168.00/1,000 
SN74LVTH16652DGGR |296-1267-2-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Xovr/Reaister. 6-TSSOP 2678.00/2,000 LVTZ Family 
a Tees ZO eee aint etm Ve state ABT 16 Bit Xcvr/Hegister...... 56-SSOF Mans ma SN7ALVIZ244DBR 1 296-12927-1-ND [Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.....20-SSOP_ 80 60 45 
SN74LVTH16835DGGR |296-8694-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver.....56-TSSOP 230 184 1.43 ! ; 
SN74LVTH16835DGGR |296-8694-2-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver... 56-TSSOP 2602.00/2,000 SN7ALVTZ244DBR (CGI elgg ua Tri-State 3.9V ABT Octal Buffer/Driver......20-SSOP ONE 
SN74LVTH16835DL — |296-8695-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver......56-SSOP 2.30 1.84 1.43 SN7ALVTZ244DW |) 22BEI1806;5:ND) Tri-State 3.2V ABT Octal Buffer/Driver.....20-SOIG RaSG80/ sis CO) as 
SN74LVTH16952DGGR |296-1268-1-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Xovr/Register. BTSSOP 195 4156 147 SN74LVTZ244PWR | 296-12928-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...20-TSSOP 80-6045 
SNT4LVTHT6952DGGR |296-1268-2-ND [Tri-State ABT 16-Bit Xovr/Register S-TSS0P 7008.00/2,000 SN7ALVTZ244PWR__|296-12928-2-ND Tri-State 3.9V ABT Octal Buffer/Driver..20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH16952DL  |296-1713-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 56-SSOP 195 156 1.17 LVU Family 
SN74LVTH16952DLR =| 296-14931-1-ND J Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 56-SSOP 1.95 156 1.17 SN74LVU04AD 296-1722-5-ND | Unbuffered Hex Inverter... 14-SOIC 60 45. 34 
SN74LVTH16952DLR =| 296-14931-2-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 56-SSOP 1014.00/1,000 SN74LVU04ADBR 296-9884-1-ND | Unbuffered Hex Inverte 14-SSOP 60 45 34 
SN74LVTH18502APM  |296-8699-ND Hee ee ae cath (ESR aR SN74LVUO4ADBR 296-9884-2-ND_ | Unbuffered Hex Inverte! 14-SSOP 400.00/2,000 
7 = d E : SN74LVUO4ADGVR ‘| 296-12929-1-ND | Unbuffered Hex Inverte 14-TVSOP 60.4534 
SN74LVTHT8502APMR |296-14932-1-ND a Scan Test Device with 18-Bit err: SN74LVUO4ADGVR _|296-12929-2-ND | Unbuffered Hex Inverter.. 14-TVSOP 400.00/2,000 
ranscelver.... i i ! 
sins , SN74LVUO4APWR _|296-9885-1-ND | Unbuffered Hex Inverter.. W4TssoP 60-454 
SN7ALVTHTGSO2APMIR Sasa) AST Scan Test Device with 18-Bit AERMIGTT SN74LVUO4APWR — |296-9885-2-ND_ | Unbuffered Hex Inverte 14-TSSOP 400.00/2,000 
a Boe SN74LVUO4ARGYR | 296-13990-1-ND | Unbuffered Hex Inverte 40FN 48 = 36.27 
SN74LVTH18504APM |296-8700-ND —_ | ABT Scan Test Device wi 
Tenscahen. aan Bad AL SN7ALVUO4ARGYR __|296-13990-2-ND | Unbuffered Hex Inverte 4-QFN 160.00/1,000 
SN74LVTHTS504APMR |296-14933-1-ND |ABT Scan Test Device with 20-Bit — on As Family oo 
Transceiver... 6.60 5.28 4.46 7. -1723-5- uad 2-Input ate i all d 
SN74LVTH18504APMR |296-14933-2-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit SNTASOAN Beak le Inverter a 8 a 2 
Transceiver... cui 4125.00/1,000 7: -1725-5-| uad 2-Input Positive ate .. E F { 
SN74LVTH18511DGGR |296-17079-1-ND |3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN74S10N 296-14937-5-ND | Triple 3-Input Positive NAND Gat 14-Dip 102 85 68 
Transceiver... asus 6.60 5.28 4.46 SN74S32N 296-1731-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 14-Dip 87 1358 
SN74LVTH18511DGGR |296-17079-2-ND |3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN74S37NSR 296-13301-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 14S0P 1.45 1.16 87 
Transceiver.......... 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S37NSR 296-13301-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 1508.00/2,000 
SN74LVTH18512DGGR |296-8701-1-ND ABT Scan Tet Device ca-resor (Eee SN74S38D 296-1732-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 145° 116 87 
with 18-Bit Transceiver... fl : : SN74S38DR 296-14939-1-ND | Quad 2-Input NAND with OC 145 116 87 
SN74LVTH18512DGGR |296-8701-2-ND_ | ABT Scan Test Device SN74S38DR 296-14939-2-ND | Quad 2-Input NAND with OC 1855.00/2,500 
with 18-Bit Transceiver.... 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S38N 296-1733-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 745 116 87 
SN74LVTH18514DGGR /296-8702-1-ND ABV sean Test Device «-tssop Meee SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 1.08 90 72 
with 20-bit Transceiver. . . 5 SN74S138AN 296-1728-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer .. 1.44 1.20 96 
SN74LVTH18514DGGR |296-8702-2-ND | ABT Scan Test Device SN74S240N 296-1729-5-ND | Tri-State Octal Butter ine Driver 225 1.80 1.40 
with 20-Bit Transceiver... 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S244N 296-1730-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver 225 1.80 1.40 
SN74LVTH18646APM |296-8703-ND —_| ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74S280N paGe(MoaBeaMtINI| O-Bit OdalfEven Parity GeneratoriGheck ny 
Transceiver and Repisters.. G4-LOFP PLR GGRET Ze OLO8 SN74S1051DR 296-14193-1-ND | 12-Bit SONY tor ninaton Array pier 234 188 146 
SN7ALVTHI8652APM | /296212994-5-ND)) 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74S1051DR 296-14193-2-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array. 3275.00/2,500 
Transceiver and Register 64-LOFP 13.66 12.30 10.91 §N74S1053DW 296-1726-5-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH32244GKER |296-8716-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Butfer/Driver. 3.83 3.06 2.38 Bugcterulnation Ara Ai) sie Ae 
SN74LVTH32244GKER |296-8716-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Butfer/Driver. 2168.00/1,000 : BY : : : 
SN74LVTH32245GKER |296-9882-1-ND_ | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 3.83 3.06 2.38 SN74S1053DWR 296-14936-1-ND he ens pyeerrareye 
SN74LVTH32245GKER |296-9882-2-ND_| Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 2168.00/1,000 4 ray .. ; ! : 
SN74LVTH32245ZKER |296-23291-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 259 207 1.61 SN7481053DWR 2o6=15826-2:ND Pai ae seo aH EOG 
SN74LVTH32245ZKER |296-23291-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver. 1466.00/1,000 us-Termlnation Array. e200, 
SN74LVTH32373GKER |296-8717-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch 3.83 3.06 2.38 SN74S1053PWR 296-13703-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH32373GKER |296-8717-2-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch 2168.00/1,000 Bus-Termination Array ... 2.34 1.88 1.46 
SN74LVTH32374GKER |296-9883-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered SN74S1053PWR 296-13703-2-ND ee agsesee aca ATT 
D-Type Flip-Flo} 3.83 3.06 2.38 5 . -20- 00/2, 
SN7ALVTHaDS7ACKER: BEROREEEMIOMTr-Site ABT a0 SN74S1053N 296-1727-5-ND_| 16-Bit Termination Array. 20-Dip 2.34 1.88 1.46 
D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 2168.00/1,000 SSQE Family 
SN74LVTH323742KER |296-23292-1-ND en ne Edge-Triggered ag-iteca MOTTE SN74SSQE32882ZALR ]296-23350-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer/ 
I ip-Flop . - ! ! : Clock Driver... 176-BGA 9.35 8.42 7.47 
SN74LVTH32374ZKER |296-23292-2-ND Tse a Edge-Triggered ere Treaties SN74SSQE32882Z7ALR | 296-23350-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer/ 
-Type Flip-Flop .. | 00/1, ClOCK Driver sescensesntnsenieentnsnsnnentn 176-BGA 6928.00/1,000 
SN74LVTH162240DGGR |296-8665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 1.20 1.00 80 SSTL Fa 
SN74LVTH1622400GGR |296-8665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 : Family __ 
SN74LVTH162240DL _|296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00  .80 See ienwances poe ese END ae peak eee els is vee See, eye ae 
SN74LVTH162241DGGR |296-8667-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 120 1.00.80 9886-2" ri-State 20-Bit Universal Bus Driver......64- 00/2, 
SN7ALVTHI62041DGGR |296-8667-2.ND TriState ABT 16-Bit Buffer/Driver, 1064.00/2,000 SN748STL168470GGR |296-1274-1-ND | 20-Bit SSTL_3 Buffer... -64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162241DL |296-12917-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00 80 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-2-ND | 20-Bit SSTL_3 Buffer... -64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162244DGGR |296-1258-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-1-ND | 14-Bit Registered Buffer . -48-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162244DGGR |296-1258-2-ND_|Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ..48-TSSOP 1064.00/2,000 SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-2-ND_| 14-Bit Registered Butter -48-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162244DL_|296-1259-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 1.20 1.00 80 SSTU Family 
SN74LVTH162244DLR /296-1259-1-ND_|Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 1.20 1.00 80 74SSTUB32864AZKER | 296-21295-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer... 96-LFBGA 6.38 511 4.31 
SN74LVTH162244DLR |296-1259-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .... 48-SSOP 532.00/1,000 74SSTUB32864AZKER | 296-21295-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Butter .....96-LFBGA 3988.00/1,000 
SN74LVTH162244KR =| 296-13296-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 74SSTUB32866AZKER | 296-21296-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH162244KR _|296-13296-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 56-VFBGA 1040.00/1,000 with Address-Parity Test 6.38 511 4.31 
SN74LVTH162245DGGR |296-8669-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr.......48-TSSOP 1.09 91 73 74SSTUB32866AZKER | 296-21296-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH162245DGGR |296-8669-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr-........ 48-TSSOP 966.00/2,000 with Address-Parity Test 3988.00/1,000 
SN74LVTH162245DL_ |296-8670-5-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 1.20 1.00 .80 74SSTUB32868AZRHR | 296-22020-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer 
SN74LVTH162245DLR |296-8670-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 1.20 1.00 80 with Address-Parity Test 861 776 6.88 
SN74LVTH162245DLR_|296-8670-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 532.00/1,000 7ASSTUB32868AZRHR | 296-22020-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer 
SN74LVTH162245KR | 296-13297-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr .. 2.00 160 1.20 with Address-Parity Test 6385.00/1,000 
SN74LVTH162245KR = |296-13297-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 1040.00/1,000 74SSTUB32868ZRHR = | 296-22074-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer 
SN74LVTH162373DGGR |296-8671-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent with Address-Parity Test 861 7.76 6.88 
D-Type Latch... 1.20 1.00 .80 y D. Bi Bi i 
SN74LVTH162373DGGR |296-8671-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 7ASSTUBSZEGEZRHR Oa SM en oo. Bier Ree cand 
D-Type Latch 1064.00/2,000 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer wi 
SN74LVTH162373DL | 296-12918-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18-Input and Output NG wads TAGT3 
D-Type Latch... 1.20 1.00 .80 : 4 Bi fi i 
SN74LVTH162373KR |296-12665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-2-ND Poet po, Renee Buffer with fan esas aA RR 
D:Typelbatch AGO NG) a SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-1-ND | 2 siConia weak : d Buffer with SSTL — 
SN74LVTH162373KR |296-12665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 74S8TU3286 S17 964-1-ND) 25-Bit Config. Registered Butter wit 
eines cic __ Ua sn74SSTU3286406KER | 296-17964-2-ND | 25-6 Contig, Registered Bufer with SSTL es 
SN74LVTH162374DGGR |296-8672-1-ND | Tri-State, 3.V, ABT 16-Bit Edge-Triggered ‘B-Input and Outi me eeeSeNRaTD 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 89.7560 eevee Sean : unl 
SN74LVTH162374DGGR |296-8672-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- Triggered SNTASSTUSRBGADZKER ia alata) > Config. Registered Butter with SST Fee 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 790.00/2,000 unput and Outpu g : 
SN74LVTH162374DLR |296-14929-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-2-ND 25 Hit Config: Registered Buffer with SSTL eee anon 
D-Type Flip-Flop 48-SSOP_ 1.20 1.00.80 -Input and Outpu . 00/1, 
SN74LVTH162374DLR |296-14929-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop ..48-SSOP 532.00/1,000 18-Input and Output 861 7.76 6.88 
SN74LVTH162374KR |296-13298-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop SG-VFBGA 2.00 160 1.20 18-Input and Output 96-LFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH162374KR |296-13298-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864GKER | 296-15611-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop .. 56-VFBGA 1040.00/1,000 18-Input and Output Q6-LFBGA 861 7.76 6.88 
SN74LVTH182502APM |296-8696-ND [ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr......64-LOFP 6.60 5.26 4.46 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH182504APM |296-8697-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit Xcvr......64-LOFP 6.60 5.28 4.46 18-Input and Output . 6385.00/1,000 
SN74LVTH182512DGGR |296-8698-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr...64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH182512DGGR |296-8698-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr... 64-TSSOP 8250.00/2,000 18-Input and Output 8.61 7.76 6.88 
SN74LVTH182652APM |296-14323-ND _|3.3V ABT Scan Test Device... 64-LOFP 13.66 12.30 10.91 (Continued) 
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L LOGIC (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
5 TTL Family 
ie Diot Key Deseription an ee SNTOKHTSS410W  |296-9688-5-ND_ | Tri-State ECL to TTL Translato 720 576 486 
———— - SN10KHT5541NT 296-9689-5-ND_| Tri-State ECL to TTL Translatoi 720 5.76 4.86 
SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL SN7400N 296-14641-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 1417. 98 78 
18-Input and Output..... 6385.00/1,000 SN7404N 296-14642-5-ND | Hex Inverter 130 104 78 
SN74SSTU32866AZKER | 296-18233-1-ND gee aia Buffer eh gee es SN7406D 296-1017-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output.....14-SOIC_ «96 ~—«.80.—64 
i ve é 7 ; ; SN7406DR 296-1017-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output..... 14-SOIC 96 80 = 64 
SN74SSTUS2866AZKER |296-18283-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7406DR 296-1017-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output..... 14-SOIC 1040.00/2,500 
with Address-Parity Test 7361.00/1,000 SN7406N 296-1435-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output. 96 80 64 
SN74SSTU32866GKER | 296-18826-1-ND 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7407D 296-1018-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 96 80 64 
with Address-Parity Test Q6-LFBGA 9.93 8.94 7.93 SN7407DR 296-1018-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OC HV Output 96 80 64 
SN74SSTU32866GKER | 296-18826-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7407DR 296-1018-2-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 7040.00/2,500 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 7361.00/1,000 SN7407N 296-1436-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 96 80 64 
SN74SSTU32866ZKER | 296-18827-1-ND 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7414NSR 296-13127-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte! e 130 1.04 78 
with Address-Parity Test Q6-LFBGA 9.93 8.94 7.93 SN7414NSR 296-13127-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOP 1352.00/2,000 
SN74SSTU32866ZKER |296-18827-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7416N 296-14646-5-ND | Hex Inverter with OC HV Outp 14-Dip 1.44 1.20.96 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 7361.00/1,000 SN7417N 296-14647-5-ND | Hex Buffer with OC HV Output 14-Dip 138 115 92 
SN74SSTUB32864ZKER | 296-21315-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer .....96-LFBGA 6.38 5.11 4.31 SN7438N 296-14648-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer . 14-Dip 1.29 1.08 86 
SN74SSTUB328642KER | 296-21315-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer .....96-LFBGA 3988.00/1,000 SN74128NSR 296-13126-1-ND | 2-Input NOR Line Driver .. 14-SOP 163 1.30 98 
SN74SSTUB32866ZKER | 296-21316-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN74128NSR 296-13126-2-ND | 2-Input NOR Line Driver. 14-SOP 1690.00/2,000 
with Address-Parity Test . Q6-LFBGA 6.38 5.11 4.31 SN74154N 296-8757-5-ND_| 4-Line to 16-Line Decode 24-Dip 230 1.84 1.43 
SN74SSTUB32866ZKER | 296-21316-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer i 
with Address-Parity Test 3988.00/1,000 SN74TVC301ODWR | 296-23203-1-ND nae eam 738 140 83 
SN74SSTUB32866ZWLR | 296-22579-1-ND 25-Bit Configurable Registered Buffer SN74TVC3010DWR 296-23293-2-ND | 10-Bit Voltage Clam| 4430.00/2,000 
with Address-Parity Test 6.38 5.11 431 = 
SN74SSTUB32866ZWLR | 296-22579-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer __VMEH Family _ 
with Address-Parity Test 3988.00/1,000 CVMEH22501AIDGGREP | 296-22148-1-ND TnL State 6B Universal Bus [ranscelver/ Ra ee Bee 
SSTV Family pean pee Ta ae H : 
TASSTVFSDESIKFR [2064R965-TND 24 Ht to 48-6 Registered Bufer with OVMEH22501AIDGGREP Cs iaceag|111 State @-Bit Universal Bus TransceWver/ REMEMDGTA 
_2 Inputs and Outputs .... -| I5| 85 5.71 oy ~Y ‘ts Rit [Inj d 
TASSTVFO2B5QZKFR |296-18965-2ND |24-Bitto48-BitReaisteed Butfer wth en GVMEH22501AIDGVREP (alg) 111 State 8-Bit Universal Bus a wee ae 
_2 Inputs and Outputs .... -| . i - 7 
CSSTV32867SGKEREP | 296-22147-1-ND | 26-Bit Registered Butfer with SSTL_2 GYMEH22501AIDGVREP (AS Oaub) 111 State 8-Bit Universal Bus erenansain 
Inputs and LVGMOS Output nnn. O6-LFBGA BRIZEieainES ZaMiDI26 SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two ike 
CSSTV32867SGKEREP | 296-22147-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 1-Bit Bus Transcaivers 486 3.89 3.03 
Inputs and LVCMOS Output.... 9522.00/1,000 SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 
SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-1-ND Ager Reasons eet eaite sgctssop Woon 4-Bit Bus Transceivers 5508.00/2,000 
_2 Inputs and Outputs ................ ~ i H i = = "Ra Ini 
SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SNTAVMEHZ2SO1ADGVR GIS) © Universal Bus Transcelvr and Two Aga GE aae 
SSTL_2 Inputs and Outputs ener 48-TSSOP 4182.00/2,000 SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two : are 
SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with 4-Bit Bus Transceivers 5508.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and OUtpUtS ....-..-ssee 48-TVSOP 3.69 2.96 2.30 SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 
SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with 1-Bit Bus Transceivers 640 512 4.32 
SSTL_2 Inputs and OUtpULS ....-..-esoe 48-TVSOP 4182.00/2,000 SN74VMEH22501AGOLR | 296-17567-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 
SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 4-Bit Bus Transceivers .. 4000.00/1,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs ............0.... 64-TSSOP 4.82 3.86 3.00 SN74VMEH22501AZQLR | 296-23294-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bi 
SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with Two 1-Bit Bus Transceivers... 540 432 3.36 
SSTL_2 Inputs and Outputs .............-+ 64-TSSOP 5458.00/2,000 SN74VMEH22501AZQLR | 296-23294-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transceiver and 
SN74SSTV16859RGQ8 | 296-18828-1-ND | 13-26-Bit Registered Butfer with Two 1-Bit Bus Transceivers... 56-VFBGA 3060.00/1,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs cesses 56-QFN 4.82 3.86 3.00 SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SN74SSTV16859RGQ8 | 296-18828-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with Two 1-Bit Bus Transceivers 48-TSSOP 4.64 3.71. 2.89 
SSTL_2 Inputs and Outputs ..............ceee 56-QFN 5458.00/2,000 SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-2-ND 
SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with Two 1-Bit Bus Transceivers .. 5254.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs ...............--+ 56-QFN 4.82 3.86 3.00 SN74VMEH22501DGVR_ | 296-13310-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-2-ND | 13-26-Bit Registered Butfer with Two 1-Bit Bus Transceivers .. 48-TVSOP 4.64 3.71 2.89 
SSTL_2 Inputs and Outputs 5458.00/2,000 SN74VMEH22501DGVR | 296-13310-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer wi Two 1-Bit Bus Transceivers 48-TVSOP 5254.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs 8.56 6.85 5.78 SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with Two 1-Bit Bus Transceivers 56-VFBGA 7.00 5.60 4.73 
SSTL_2 Inputs and Outputs ................ 114-LFBGA 5350.00/1,000 SN74VMEH22501GQLR_ | 296-13311-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-1-ND | 24-48-Bit Registered Butfer with Two 1-Bit Bus Transceivers 56-VFBGA 4375.00/1,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs ............ 114-LFBGA 8.56 6.85 5.78 SN74VMEH22501ZQLR | 296-23112-1-ND | Tri-St., 8-Bit Univ. Bus Transceiver and Two 
SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-2-ND | 24-48-Bit Registered Butfer with 1-Bit Bus Transceivers 520 416 3.24 
SSTL_2 Inputs and Outputs ................ 114-LFBGA 2805.00/1,000 SN74VMEH22501ZQLR | 296-23112-2-ND | Tri-St., 8-Bit Univ. Bus Transceiver and Two 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with 1-Bit Bus Transceivers . .56-VFBGA 2945.00/1,000 
SSTL_2 Inputs and LVCMOS Output.....96-LFBGA 8.96 8.07 7.16 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND Aare Beat ee Saas 
_2 Inputs ani utput..... | 00/1, D RAI 
SN74SSTV32877GKER | 296-13306-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with INSTRUME! 
SSTL_2 Inputs and Outputs ..............++ 96-LFBGA 8.96 8.07 7.16 Uslb Digi-Key Price Each 
SN74SSTV32877GKER | 296-13306-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
SSTL_2 Inputs and Outputs «ccc 96-LFBGA 6644.00/1,000 DIT40961PW DIT4096IPW-ND | 5V, 96kHz Digital Audio Transmitter.......28-TSSOP 349 279 217 
SN74SSTVF16857GR | 296-13636-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with DIT4192IPW DIT4192IPW-ND | 5V, 192kHz Digital Audio Transmitter.....28-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
SSTL_2 Inputs and Outputs «0... 48-TSSOP 3.69 2.96 2.30 GC2011A-PB 296-12259-ND | Digital Filte 160-BGA 150.00 — — 
SN74SSTVF16857GR | 296-13636-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with GC2011A-PQ 296-12260-ND | Digital Filte 160-QFP 510.00 — — 
SSTL_2 Inputs and Outputs «ccc 48-TSSOP 4182.00/2,000 GC4016-PB 296-12264-ND _| Multi-Standard Quad DDC Chip .160-PBGA 60.00 — — 
SN74SSTVFI6857VR | 296-13637-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with GC4016-PBZ 296-18597-ND | Multi-Standard Quad DDC Chi -160-PBGA 60.00 56.00 52.00 
SSTL_2 Inputs and Outputs ........cc0 48-TVSOP 3.69 2.96 2.30 GC4116-PB 296-12266-ND _ | Digital Quad Upconverter.... -160-PBGA 72.00 — — 
SN74SSTVF16857VR | 296-13637-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with GC4116-PBZ 296-20847-ND Multi-Standard Quad DUC Chi ...160-BGA 72.00 67.20 62.40 
SSTL_2 Inputs and Outputs «0... 48-TVSOP 4182.00/2,000 GC5016-PB 296-15780-ND | Wideband, Quad Digital Down/Up 
SN74SSTVF16859G4R | 296-18719-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with Converter. = 252-PBGA 43.13 = — = — 
SSTL_2 Inputs and Outputs .................+ 56-QFN 4.82 3.86 3.00 GC5016-PBZ 296-17306-ND | Wideband, Quad Digital Down/Up 
SN74SSTVFI6859G4R | 296-18719-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with * eaRIgL STO END romero ee ones a8 saagnecan 
SSTL_2 Inputs and Outputs 6740.00/2,500 iE 2 “Channel Wideband Recelver oo BD" 4 z i 
SN74SSTVF16859GR | 296-18830-1-ND ie Rela Hie catssor ree 
_2 Inputs and Outputs ................ ~ i \ i 
SN74SSTVF16859GR | 296-18830-2-ND | 13-26-Bit Registered Butfer with 
SSTL_2 Inputs and Outputs ................. 64-TSSOP 5458.00/2,000 a z 
SN74SSTVF16859S8 | 296-18831-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with Digi-Key a Price Each&: 
- Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74SSTVF16859S8__| 296-18831-2-ND joa ate Cup —— Se-OFN cm SN74ABT3612-15PCB | 296-3984-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-HLQFP = 17.25 16.10 14.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs ........-scccs 56-QFN 5458.00/2,000 SN74ABT3612-15PQ =| 296-3985-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 32-BQFP 17.25 16.10 14.95 
SN74SSTVF16859SR | 296-18832-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT3612-20PCB |296-3986-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 120-HLOFP 14.96 13.47 11.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs 00 56-OFN 4.82 3.86 3.00 SN74ABT3612-20PQ_ |296-3987-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 32-BOFP 14.96 13.47 11.95 
SHTASSTUFTOOSESR lasaggg 1-2-8 Pouatwod But wi SHTARBTSSI2-0°0 —|295-3060-ND —|hd6x2 B-Dic Syne FFO Maroy. (S230 1673 1415-125 
SN74SSTVF32852KR ‘| 296-15612-1-ND onan ereuel ee — ae ON SS SN74ABT3614-15PCB | 296-3996-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 120-HLQFP 17.25 16.10 14.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs A14LFBGA 8.56 6.85 5.78 SN74ABT3614-15PQ | 296-3997-ND —_ | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 32-BOFP 15.18 13.67 12.12 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer wi SN74ABT3614-20PCB | 296-3998-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 120-HLOFP 14.96 13.47 11.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs... {4-LEBGA 5350.00/1,000 SN74ABT3614-20P0_|296-3999-ND_| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......182-BOFP 14.96 13.47 11.95 
- ; SN74ABT3614-30PCB |296-4000-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory... 120-HLOFP 15.73 14.16 12.56 
Translating Bus Switches SN74ABT3614-30PQ )296-4001-ND —_| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BOFP 15.73 14.16 12.56 
TXB0108PWR 296-21527-1-ND |8-Bit Bidirectional Voltage Level SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 0-OFP 17.82 16.64 15.45 
Translator 188 150 113 SN74ABT7820-20PN | 296-4083-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
TXB0108PWR 296-21527-2-ND | 8-Bit Bidirectional Voltage Level SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory. 10.63 9.57 8.49 
Translator 20-TSSOP 1950.00/2,000 (Continued) 
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me Digi-Key Price Each 
FIFO MEMORY (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 


Digi-Key PIIESIEACHT SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 7.92 6.34 5.35 
Part No. Description Pky. 2128 100 SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-1-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 7.92 6.34 5.35 


SN74ABT7620-25PN  |296-4085-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory....80-LOFP 10.56. 9.51 8.44 Sees BBL Fearne oe ove Heo ee pen eee es 
SN74ABT7820-30PH | 296-4086-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory.......80-QFP 15.35 14.33 13.30 74ALVC7813-25 -5170-5- x18, 3.3V Sync. lemory 7.26 5. : 
SN74ACT2226DWR | 296-15971-1-ND | Dual 6dxt FIFO Memory 34-5010 PERRIER SN74ALVC7813-40DL | 296-5171-5-ND_| 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 6.60 5.28 4.46 
SN74ACT2226DWR | 296-15971-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory “24-SOIC 6120.00/2,000 SN74ALVC7814-25DL | 296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 726 581 491 
SN74ACT22270W | 296-4371-5-ND | Dual 64x1 FIFO Memory “28-SOIC 5.40 432 3.36 SN74ALVC7814-40DL | 296-5173-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 660 5.28 4.46 
SN74ACT2227DWR _|296-15972-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory “26-S0IC 5.40 4.32 3.36 SN74V215-7PAG 296-9897-ND | 512x18 Sync. FIFO Memory... 9.90 8.91 7.91 
SN74ACT2227DWR | 296-15972-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory “28-SOIC 3060.00/1,000 SN74V215-10PAG | 296-9894-ND | 512x18 Sync. FIFO Memory 16.70 13.36 11.28 
SN74ACT2228DW | 296-4372-5-ND | Dual 256x1 FIFO Memory "24-S0IC 5.40 4.32 3.36 SN74V215-15PAG | 296-9895-ND | 512x18 Sync. FIFO Memory. 10.16 915 812 
SN74ACT2228DWR | 296-15973-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory “24-S0IC 5.40 432 3.36 z Tagg! 
SN74ACT2228DWR _ |296-15973-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory “24-S01C____6120.00/2,000 Syravosoreg = (eee stoaceerc Se aE Se 
rit, etgelnccsies_60e SB te i | secre [oem [fete tn ie is 
i fail ol ual x lemory oO H A al .! a I 
SN74ACT2229DWR | 296-15974-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory “28-S0IC __-3750.00/1,000 SNA 7PAG, (EMRE ovals nc oe eee eS 
SN74ACT2235-20PAG |296-4374-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory....64-TOFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT2235-40FN | 296-4375-5-ND_ | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory......44-PLCC 11.55 10.40 9.22 SN74V235-10PAG 296-9902-ND | 2048x18 Sync. 9.50 8.55 7.59 
SN74ACT2235-60FN | 296-4376-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory.....44-PLCC 10.66 9.60 8.52 Seat spac (BEER code noone oO eae 
SN74ACT3622-20PCB |296-4392-ND | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-TOFP 17.82 16.64 15.45 x18 Syne. noo S707 
SN74ACT3622-20PQ |296-4393-ND | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......132-BOFP 17.82 16.64 15.45 SN74V245-7PAG 296-9909-ND | 4096x18 Sync. 965 869 7.71 
SN74ACT3622-30PCB )296-4394-ND | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......120-TQFP 17.40 16.24 15.08 SN74V245-15PAG 296-9907-ND__| 4096x18 Sync. 9.08 8.18 7.25 


SN74ACT3622-30PQ | 296-4395-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory 32-BQFP 15.35 14.33 13.30 SN74V245-20PAG 296-9908-ND 4096x18 Sync. 933 840 7.45 
SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 120-TOFP 17.82 16.64 15.45 SN74V263-6PZA 296-12479-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 22.37 20.88 19.39 
SN74ACT3631-20PQ | 296-4399-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 132-BQFP 17.82 16.64 15.45 SN74V263-7GGM 296-15723-5-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 32.91 30.72 28.53 


SN74ACT3631-30PCB | 296-4400-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 
SN74ACT3631-30PQ | 296-4401-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 


120-TOFP 15.35 14.33 13.30 SN74V263-7PZA 296-12480-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
32-BQFP 15.35 14.33 13.30 SN74V263-10PZA 296-12477-ND__| 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 


21.74 20.29 18.84 
21.11 19.70 18.30 


SN74ACT3632-20PCB |296-4404-ND | 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....120-TOFP 17.82 16.64 15.45 SN74V263-415PZA 296-12478-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 90.46 19.10 1774 
SN74ACT3632-20PQ | 296-4405-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory ....132-BQFP 17.82 16.64 15.45 SN74V263PZAEP 296-15318-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory... 22.73 21.21 19.70 
SN74ACT3632-30PCB_ | 296-4406-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory ....120-TQFP 15.35 14.33 13.30 SN74V273-6PZA 296-12483-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 94.30 22.68 21.06 


SN74ACT3632-30PQ | 296-4407-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory . 
SN74ACT3641-20PCB | 296-4410-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT3641-20PQ | 296-4411-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT3641-30PCB | 296-4412-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT3641-30PQ | 296-4413-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT3651-15PQ =| 296-4415-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 
SN74ACT3651-20PCB_ | 296-4416-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 
SN74ACT3651-20PQ —_| 296-4417-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 
SN74ACT3651-30PCB_ | 296-4418-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 
SN74ACT3651-30PQ =| 296-4419-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 
SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND 1Kx18 Strobed FIFO Memory. 
SN74ACT7802-25PN | 296-4448-ND 1Kx18 Strobed FIFO Memory. 
SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 


132-BOFP 15.35 14.33 13.30 SN74V273-7PZA 296-12484-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
tae erie oe age SN74V273-10PZA 296-12481-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory .. 
750-1OFP Wale OamIGIGE SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
a2-BOrP ReMREROUaie sae SN74V273PZAEP 296-22401-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
32-BOFP 30.69 2865 26.60 SN74V283-6PZA 296-12487-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
420-TOFP 24.75 2310 2145 SN74V283PZAEP 296-22402-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
32-BOFP 2475 2340 21.45 SN74V293-6GGM 296-18205-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
420-TOFP 22.28 20.79 19.31 SN74V293-6PZA 296-12491-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
32-BOFP 22.28 20.79 19.31 SN74V293-7PZA 296-12492-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
68-PLCC 12.33 11.10 985 SN74V293-10PZA 296-12489-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
10.56 9.51 844 SN74V293-15PZA 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 
7.92 6.34 5.35 SN74V293PZAEP 296-22403-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 


23.66 22.08 20.51 
23.01 21.48 19.95 
22.37 20.88 19.39 
24.84 23.19 21.53 
26.22 24.48 22.73 
27.00 25.20 23.40 
40.77 38.06 35.34 
28.13 26.25 24.38 
27.50 25.67 23.83 
26.85 25.06 23.27 
26.22 24.48 22.73 
2913 27.19 25.25 


SN74ACT7803-25DL | 296-4451-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 820 6.56 5.54 SN74V3640-7PEU 296-14940-ND | 1024x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 18.35 17.13 15.90 
SCL eis our ar Se cet tee Memoty 1S AOA 13.88 SN74V3650-7PEU 296-14941-ND | 2048x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 19.97 18.64 17.31 

+! ~4451-2- x18 Clocke jemory .00/1, SN74V3660-6PEU 296-21341-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 22.37 20.88 19.39 
SN74ACT7803-40DL | 296-4452-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 8.20 6.56 5.54 SN74V3660-7PEU 296-14942-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 21.74 20.29 18.84 


SN74ACT7804-20DL _| 296-4453-5-ND_| 512x18 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7804-20DLR_ | 296-15975-1-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7804-20DLR_ | 296-15975-2-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7804-40DLR_ | 296-4454-1-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-2-ND_ | 512x18 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7805-15DLR_ | 296-15976-1-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 
SN74ACT7805-15DLR_ | 296-15976-2-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 


25.58 23.87 22.17 
28.13 26.25 24.38 


8.40 6.72 5.67 SN74V3680-7PEU | 296-14944-ND_ | 16384x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 


7.92 6.34 5.35 | = 4 
5375.00/1,000 SN74V3690-6PEU 296-14945-ND__| 32768x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 


660 5.28 4.46 


5250.00/1,000 
7.92 6.34 5.35 INSTRUME! FILTERS 


4950.00/1,000 Tae 


Digi-Key Price Each 
SN74ACT7805-20DL | 296-4456-5-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 a 
SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-1-ND_| 256x18 Clocked FIFO Memory 792 634 535 | PartNo. PartNo: Deserintion= = eee 2s tO 
SN74ACT7805-25DLR_ | 296-4457-2-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 4950.00/1,000 TLCO4ID 296-10230-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2.59 2.07 1.61 
SN74ACT7805-40DL | 296-4458-5-ND_ | 256x18 Clocked FIFO Memory 8.40 6.72 5.67 TLC14CD 296-10239-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2.38 1.90 1.43 
SN74ACT7806-20DL | 296-4459-5-ND | 256x18 Strobed FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 TLC141D 296-10240-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter IC 2.25 1.80 1.40 
SN74ACT7807-20FN | 296-4462-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory... 44-PLCC 17.82 16.64 15.45 UAF42AP UAF42AP-ND —_| Universal Active Filter, -108db THD 14-Dip 12.58 11.33 10.05 


'64-TOFP 17.82 16.64 15.45 UAF42AU UAF42AU-ND _| Universal Active Filter 16-SOIC 12.58 11.33 10.05 
A4-PLCC 10.56 9.51 8.44 
.64-TOFP 10.56 9.51 8.44 Trae -- 
A4-PLCC 11.55 10.40 9.22 gi ig INTERFACE 
.64-TOFP 11.55 10.40 9.22 INSTRUMENTS 
44-PLCC 17.82 16.64 15.45 ioe Digi-Key Price Each 
.64-TQFP 17.82 16.64 15.45 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 


AA-PLOC ElOSGET 51:44 SN75DP122RTOR —_| 296-23152-1-ND] DisplayPort 1:2 Switch B-OFN 4.28 342 266 
-64-TOFP 10.56 9.51 8.44 SN75DP122RTQR 296-23152-2-ND| DisplayPort 1:2 Switch 6-QFN 4846.00/2,000 
A4-PLCC 15.35 14.33 13.30 SN75DP128RTOR 296-23119-1-ND| DisplayPort 1:2 Switch 6-QFN 3.71 297 231 
-64-TOFP 15.35 14.33 13.30 SN75DP128RTOR 296-23119-2-ND] DisplayPort 1:2 Switch 6-OFN 4208.00/2,000 
AM-PLOC BESO Oi 2 SN75DP129RHHR —_| 296-23096-1-ND| DisplayPort to TMDS Translator . 6-OFN 2.93 234 1.82 


-64-TOFP 11.55 10.40 9.22 zi 9. | 
“Sa LEC BESORRIDIGaIRTRIaG SN75DP129RHHR 296-23096-2-ND| DisplayPort to TMDS Translator .. '6-QFN 4095.00/2,500 


.80-TQFP 17.82 16.64 15.45 
.68-PLCC 13.74 12.38 10.98 
-80-TOFP 13.74 12.38 10.98 
.68-PLCC 10.62 9.60 8.52 


SN74ACT7807-20PAG | 296-4463-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 
SN74ACT7807-25EN | 296-4464-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memon 
SN74ACT7807-25PAG | 296-4465-ND _ | 2Kx9 Clocked FIFO Memon 
SN74ACT7807-40FN  |296-4466-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memon 
SN74ACT7807-40PAG | 296-4467-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memon 
SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-25EN | 296-4470-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-25PAG |296-4471-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-30EN | 296-4472-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-30PAG | 296-4473-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-40FN | 296-4474-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7808-40PAG | 296-4475-ND _| 2Kx9 Strobed FIFO Memon 
SN74ACT7811-18FN | 296-4478-5-ND | 1Kx16 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7811-18PN | 296-4479-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7811-20EN | 296-4480-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7811-20PN | 296-4481-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7811-25EN | 296-4482-5-ND_| 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 


INTEGRATORS 


Digi-Key Price Each 
SN74ACT7811-25PN |296-4483-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. “B0-TOFP 10.66 9.60 8.52 sat 
SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory. 56-SOP 7.92 634 5.35 Rartno? Destontion ; Pkg. 1 25 (100 
SN74ACT7813-25DL | 296-4486-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory. 56-SOP 7.26 5.81 4.91 ACF2101BU ACF2101BU-ND | Low Noise, Dual, Switched Integrator.......24-SOIC 2838 — — 
SN74ACT7813-40DL | 296-4487-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory. 56-SOP 6.60 5.28 4.46 Ive102U IVC102U-ND Prec. Switched Integrator Trans. Amp.......14-SOIG_ 9.10 == — — — 


SN74ACT7814-20DL__| 296-4488-5-ND_| 64x18 Strobed FIFO Memory. 
SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-1-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory. 
SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-2-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory. 
SN74ACT7881-15FN | 296-4490-5-ND_ | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 


56-SOP 12.50 11.25 9.98 
56-SOP 660 5.28 4.46 
56-SOP 5375.00/1,000 
.68-PLCC 17.82 16.64 15.45 


SN74ACT7881-15PN |296-4491-NO | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 80-TOFP 17.82 1664 1545 | TI. Digi-Key Price Each 

SN74ACT7881-20FN _|296-4492-5-ND_| 1Kx18 Clocked FIFO Memory. ‘68-PLCC 17.82 16.64 15.45 | PartNo. Part No. Description Pkg. 125100 
SN74ACT7881-20PN [296-4493-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. BO-TOFP 17.82 1664 15.45 | pcagio7pwr 296-21756-1-ND| 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low P 

SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND_ | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 88-PLCC 15.35 14.33 13.30 WOE Ary {en sien 
SN74ACT7881-30PN | 296-4495-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. B0-TOFP 15.35 14.33 13.30 eT 5-5; : a 

SN74ACT7882-15N | 296-4496-5-ND_ | 2Kx18 Clocked FIFO Memory. 68-PLCC 22.28 2079 19.31 ake Cy eae Ee phmleroe Raves agANDATD 


SN74ACT7882-20FN _| 296-4498-5-ND_| 2Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7882-20PN | 296-4499-ND 2Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7882-30FN | 296-4500-5-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7882-30PN | 296-4501-ND 2Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ALS232BN 296-5039-5-ND | 16x4 Asynchronous FIFO Memory 
SN74ALVC7803-20DL | 296-5161-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-1-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-2-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7803-25DL | 296-5162-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7803-40DL | 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7804-25DL | 296-5164-5-ND | 512x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 
SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-1-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-2-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7805-25DL | 296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7805-40DL | 296-5167-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
SN74ALVC7806-25DL | 296-5168-5-ND | 256x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


68-PLCC 22.28 20.79 19.31 PCAQ534ADBR 296-21757-1-ND| 8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 
“BO-LOFP 22.28 20.79 19.31 /0 Expander 


-68-PLCC 20.79 19.41 18.02 , 
"80-LOFP 20.79 19.41 18.02 PCAQ534ADBR 296-21757-2-ND) 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 


Di 1/0 Expander. 
als a een coe PCA9534ADGVR 296-21758-1-ND] 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 


\/O Expandet .16-TVSOP 1.78 1.42 1.07 
56-SSOP 7.92 6.34 5.35 ; 
56-SSOP 4950.00/1,000 PCA9534ADGVR 296-21758-2-ND| 8-Bit, Remote 
56-SSOP 7.92 6.34 5.35 VO Expander. 
56-SSOP 7.10 5.68 4.80 PCA9534ADWR 296-21759-1-ND) 8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 
56-SSOP_ 7.92 6.34 5.35 \/O Expander 
56-SSOP 14.96 13.47 11.95 PCA9534ADWR 296-21759-2-ND| 8-Bit, Remote 
56-SSOP 11090.30/1,000 1/0 Expander. 
56-SSOP 7.92 6.34 5.35 PCA9534APWR 296-21760-1-ND| 8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 
56-SSOP 5.94 476 4.01 1/0 Expander. 1.78 1.42 1.07 
56-SSOP 7.92 6.34 5.35 (Continued) 


1.78 1.42 1.07 


1846.00/2,000 


1846.00/2,000 


1.78 1.42 1.07 


1846.00/2,000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 925 


EXAS Digi® i @ 1/0 EXPANDERS (Continued) 
INSTRUMENTS DigiG Reel 
Tele Digi-Key Price Each rete Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA9534APWR 296-21760-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCAQ554APWR 296-21780-1-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
V/O Expander. 16-TSSOP 1846.00/2,000 Expander 16-TSSOP 2.00 160 1.20 
PCA9534ARGVR 296-22707-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCAQ5S54APWR 296-21780-2-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
V/O Expander: 1.78 142 1.07 Expander 16-TSSOP 2080.00/2,000 
PCA9534ARGVR 296-22707-2-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power PCAQSS4ARGVR 296-22709-1-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
V/0 Expander. 2272.50/2,500 Expander 178 142 1.07 
PCA9534DBR 296-21761-1-ND |8-Bit, Remote 2C and SMBus Low Power PCAQS54ARGVR 296-22709-2-ND | 8-Bit, Remote IC and SMBus 1/0 
W/O Expander. ATS 1142" 41.07, 2272.50/2,500 
PCA9534DBR 296-21761-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCA9554DBR 296-21781-1-ND Sera Biya. fie 
V/O Expander. 1846.00/2,000 ‘( d : : 
PCA9534DGVR 296-21762-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCA9SS4DBR 296-21781-2-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
V/O Expander. 1.78 142 1.07 Expander : 2080.00/2,000 
PCA9534DGVR 296-21762-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCAQSS4DGVR 296-21782-1-ND ea C and SMBus V/0 ae) tes” ibe 
V/O Expander. 16-TVSOP 1846.00/2,000 : : : 
PCAQ534DWR 296-21763-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCASSS4DGVR 206-21/782-2-ND)  &-Bit, Remote I2C and SMBus 
uO Expander. ate EE) ey PCAQS54DWR 296-21783-1-ND |8-Bh: Remote 2G and ShiBus 0 Pee 
PCA9534DWR 296-21763-2-ND |8-Bit, Remote | : 
V/O Expander. 1846,00/2,000 Expander 20a S020) 
— + = -2-| -| 2 
PCAGSS4PWR 296-21764-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power panes wa eo ANDY &-Bit, Remote FC and SMBus 1/0 
VO Expander 1 4.78 1.42 1.07 Expander cate Bl) 
Pe . RK 2, Se -Bi 2 
PCAQ534PWR 296-21764-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power pean ZESOTIHID iN allele ae) Gh sla 
V/O Expander. 1846.00/2,000 x -2-ND | 8-Bi 2 ‘ : 5 
PCAQS34RGVR 296-22708-1-ND |8-Bit, Remote 2c and SMBus Low Power En caeiaiided| Cortes 2080,00/2,000 
VO Expander. 1781.42 1.07 PCAQ555DB0R 296-20970-1-ND | 16-Bit, Remote [2C and SMBus 1/0 
PCA9534RGVR 296-22708-2-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power Expander 248 1.98 1.54 
W/O Expander. 2272.50/2,500 PCA9555DBQR 296-20970-2-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus 1/0 
PCA9535DBQR 296-20947-1-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power Expander 3465.00/2,500 
V/0 Expander. 2.28 182 1.237 PCAQ555DBR 296-20971-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus I/O 
PCA9535DBQR 296-20947-2-ND | 16-Bit, Remote 12C and SMBus, Low Power Expander 2.48 1.98 1.54 
W/O Expander. 2912.50/2,500 PCAQ555DBR 296-20971-2-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus 1/0 
PCA9535DBR 296-20948-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power Expander 2806.00/2,000 
V/O Expander. 2.28 1.82 1.37 PCAQ555DGVR 296-20972-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus I/O 
PCA9535DBR 296-20948-2-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power Expander 2.48 1.98 1.54 
V/0 Expander. 24-SSOP 2366.00/2,000 PCASS5DGVR 296-20972-2-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus I/O 
PCA9535DGVR 296-20949-1-ND | 16-Bit, Remote jus, Low Power Expander 2806.00/2,000 
I/O Expander. Cay alee ee PCA9555DWR 296-20973-1-ND | 16-Bit, Remote l2C and SMBus 
PCA9535DGVR 296-20949-2-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power V0 Expander. 2.48 1.98 1.54 
1/0 Expander. 2366.00/2,000 PCA9555DWR 296-20973-2-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus 
PCAQ535DWR 296-20950-1-ND | 16-Bit, Remote V/0 Expander. 2806.00/2,000 
1/0 Expander. 298 182 1.37 PCA9555PWR 296-20974-1-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus 
PCA9535DWR 296-20950-2-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power V/0 Expander. 2.48 1.98 1.54 
W/O Expander. 24-SOIC 2366.00/2,000 PCA9555PWR 296-20974-2-ND tea Renae (2C and SMBus preeee ee 
PCA9535PWR 296-20951-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Pt xpander. ‘ 00/2, 
V0 Expander. e bananas! 228 182 1.37 PCA9557DBR 296-20975-1-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
Fi ‘ - i 1/0 Expander. 2513) 70) 1-28 
a <9. | 2 
PCA9535PWR 296-20951-2-ND | 16-Bit, Remote 12C and SMBus, Low Power PCA9S57DBR 296-20975-2-ND | 8-Bit, Remote 12G and SIiBus Low Power 
V/0 Expander. 2366.00/2,000 vo Eeand SoRNaNDATD 
PCA9535RTWR 296-22768-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power vExpAnoee: mule 
V/O Expander. 228 1.82 1.37 PCA9557DGVR 296-20976-1-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
PCAQS35RTWR 296-22768-2-ND |16-Bit, Remote [ZC and SMBus, Low Power vO Expander 1 2 O28 
‘ PCA9557DGVR 296-20976-2-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
UG earander 3495.00/3,000 /0 Expander. 1 2210.00/2,000 
PCASS36DGKR Pei aveseea il) poche C and SMBus /0 ie GGG PCA9557DR 296-20977-1-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
e ae E : : I/O Expander. wake) aldo es 
RORGOIEDEKR peat ocazealiby 4-Git, Remote PCAOS57DR 296-20077-2-ND |8-Bit, Remote [2c and SMBus Low Power 
Expander...... 1760.00/2,500 V0 Expandel 2720.00/2,500 
PCA9536DR 296-21765-1-ND [4-Bit, Remote I2C and SMBus PCAQSS7PWR 296-20978-1-ND | 8-Bit, Remote 
VO Expander. 1.38 1.10 83 1/0 Expander. 16-TSSOP 213 1.70 1.28 
PCA9536DR 296-21765-2-ND Lacan I ‘Fan Raehd PCA9557PWR 296-20978-2-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
0 Expander: .00/2, V/0 Expander. 16-TSSOP 2210.00/2,000 
PCASS38DBR ecbs2 17604120 Pace and SMBus Low Power aaa) dee AGE PCASS57RGVR 296-21785-1-ND |8-Bit, Remote !2C and SMBus Low Power 
a 2 3 1/0 Expander. 2413 1.70 1.28 
PCA9538DBR 296-21766-2-ND |8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power PCA9557RGVR 296-21785-2-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
V/O Expander. 2392.00/2,000 /0 Expander. 2720.00/2,500 
PCA9538DGVR 296-21767-1-ND |8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power PCF8574ADGVR 296-17437-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1:75) AO) 105 
V0 Expander: 1 2.30 1.84 1.38 PCF8574ADGVR 296-17437-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus... 1820.00/2,000 
PCA9538DGVR 296-21767-2-ND |8-Bit, Remote l2C and SMBus Low Power PCF8574ADWR 296-13105-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus 1.75 140 1.05 
I/O Expander. 16-TVSOP 2392.00/2,000 PCF8574ADWR 296-13105-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
PCA9538DWR 296-21768-1-ND |8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power PCF8574AN 296-13106-5-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 175° 140) 105 
1/0 Expander. 230 1.84 1.38 PCF8574APWR 296-13107-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
PCA9538DWR 296-21768-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCF8574APWR 296-13107-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
I/O Expander. 2392.00/2,000 PCF8574ARGYR 296-15150-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
PCA9538PWR 296-21769-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCF8574ARGYR 296-15150-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 910.00/1,000 
V/O Expander. 230 1.84 138 PCF8574DGVR 296-17364-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bus. 1.75 140 1.05 
PCAQS38PWR 206-21769-2-ND 18-Bit Remote [2C and SMBus Low Power PCF8574DGVR 296-17364-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
1/0 ‘Expander. 2392.00/2,000 PCF8574DWR 296-13108-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for !2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
PCA9539DBR 296-20953-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCF8574DWR 296-13108-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for 12C Bus. 1820.00/2,000 
tee ve sm 07 | Tetum (este eet suiocpmetsecar ariee 1ay 18'S 
PCAQ539DBR 296-20953-2-ND |16-Bit, Remote !2C and SMBus Low P 57 -13110-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C Bus a. : 
v0 Expander = seen 2678.00/2,000 PCF8574PWR 296-13110-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus 1574.00/2,000 
FESS EOFS THD] Be Si on Poe reonney Uno leui toweloctme tas sean‘ Soanibaam 
\/O Expander. 2.36 189 1.47 g ine Rate 2 plea) 
f PCF8574RGYR 296-15173-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bus. 1.75 140 1.05 
4 Oa | 2 
Roheea vee PSEC AND eco FeGang SMBusiLow rower peTeCaoCa PCF8574RGYR 296-15173-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for !2C Bus. 910.00/1,000 
PCA9S39DWR 296-20955-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCFS75CDBQR caecaaay) 1°51, Remote /O Expander for 6G atGekde AGE 
I/O Expander. 2.36 1.89 1.47 = — 7 2 - + 
PCAQS39DWR 296-20955-2-ND |16-Bit, Remote [2c and SMBus Low Power Pore ena Pacey) 16-5, Ramote 1/0 Expander for IC sR) 
V/0 Expander. 2678.00/2,000 ee 5 fn ee 
PCAQS39PWR 296-20956-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PGBS o0DER poeeceoganay| 16-8, Remote oom shy tes 
VO Expander. 236 1.89 1.47 PCF8575CDBR 296-20979-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C i rn 
PCAS39PWR 296-20956-2-ND |16-Bit, Remote I2G and SMBus Low Power pei Rema OExpaNgart0r 2340,00/2,000 
VO Expander. 24-TSSOP 2678.00/2,000 PCF8575CDGVR 296-17914-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 2 
PCA9554ADBR 296-21777-1-ND |8-Bit, Remote |2C and SMBus 1/0 and SMBus... Digan 62 edke6 
Expander...... 2.00 1.60 1.20 PCF8575CDGVR 296-17914-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 
PCA9554ADBR 296-21777-2-ND | 8-Bit, Remote |: and SMBus... 2296.00/2,000 
Expander....... 2080.00/2,000 PCF8575CDWR 296-17915-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
PCAQ554ADGVR 296-21778-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus.... 2.03 1.62 1.26 
Expander ...... 2.00 1.60 1.20 PCF8575CDWR 296-17915-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C 
PCAQ554ADGVR 296-21778-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus.... 2296.00/2,000 
Expander....... 2080.00/2,000 PCF8575CPWR 296-17916-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
PCAQ554ADWR 296-21779-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus..... 2.03 1.62 1.26 
Expander....... 2.00 1.60 1.20 PCF8575CPWR 296-17916-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 
PCAQ554ADWR 296-21779-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus.... 2296.00/2,000 
Expander....... 2080.00/2,000 (Continued) 
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DigiReel 1/0 EXPANDERS (Continued) 

Holl Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
PCF8575CRGER 296-20980-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C 

and SMBus 2.25 1.80 1.35 
PCF8575CRGER 296-20980-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBus 3456.00/3,000 
PCF8575DBOR 296-17806-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for !2C 

and SMBus 2.03 1.62 1.26 
PCF8575DBOR 296-17806-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 

and SMBus 2835.00/2,500 
PCF8575DBR 296-17856-1-ND | 16-Bit, Remote /O Expander for 12 

and SMBus 2.03 1.62 1.26 
PCF8575DBR 296-17856-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for 

and SMBus 2296.00/2,000 
PCF8575DGVR 296-17792-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBu 2.038 1.62 1.26 
PCF8575DGVR 296-17792-2-ND | 16-Bit, Remo’ 

and SMBus 2296.00/2,000 
PCF8575DWR 296-20981-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C 

and SMBus 2:25) 80) 135) 
PCF8575DWR 296-20981-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBus 2340.00/2,000 
PCF8575PWR 296-17807-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 

and SMBus 2.03 1.62 1.26 
PCF8575PWR 296-17807-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 

and SMBus 2296.00/2,000 
PCF8575RGER 296-20982-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBus 2:25) 80) wileoo! 
PCF8575RGER 296-20982-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C 

and SMBus 3456.00/3,000 
PCA9535RGER 296-19548-1-ND | 16-Bit Remote I2C and SMBus, Low Power 

I/O Expander. 2: Ces GREPS RY: 
PCA9535RGER 296-19548-2-ND | 16-Bit Remote I2C and SMBus, Low Power 

\/O Expander 3495.00/3,000 
PCA9539DBQR 296-19266-1-ND | 16-Bit Remote |2C and SMBus, Low Power 

\/O Expander.. 24-QSOP 239 1.91 1.49 
PCA9539DBQR 296-19266-2-ND | 16-Bit Remote 

\/O Expander. 3307.50/2,500 
PCA9539RGER 296-19549-1-ND | 16-Bit Remote 12C and SMBus, Low Power 

1/0 Expander 2.36 1.89 1.47 
PCA9539RGER 296-19549-2-ND | 16-Bit Remote I2C and SMBus, Low Power 

\/O Expander. 2: 3969.00/3,000 
PCA9555RGER 296-19591-1-ND | 16-Bit Remote |2C and SMBus, 

\/O Expander. 248 1.98 1.54 
PCA9555RGER 296-19591-2-ND | 16-Bit Remote |2C and SMBus, 

\/O Expander. 4158.00/3,000 
PCA9557RGYR 296-19472-1-ND | 8-Bit Remote |2C and SMBus Low Power 

1/0 Expander 2S deOe lees: 
PCA9557RGYR 296-19472-2-ND | 8-Bit Remote |2C and SMBus Low Power 

1/0 Expander. 1105.00/1,000 
TCA6408PWR 296-21822-1-ND | Low Voltage 8-Bit 12C and SMBus 

\/O Expander.. 16-TSSOP 2.72 218 1.70 
TCA6408PWR 296-21822-2-ND | Low Voltage 8-Bit 120 and SMBus 

I/O Expander. 16-TSSOP 3086.00/2,000 
TCA6408RGTR 296-21823-1-ND | Low Voltage 8-Bit 12C and SMBus 

I/O Expander.. 16-QFN 2.93 2.34 1.82 
TCA6408RGTR 296-21823-2-ND | Low Voltage 8-Bit 12C and SMBus 

I/O Expander. 16-QFN 4914.00/3,000 


TEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
DS3680D 296-9484-5-ND | Quad Telephone Relay Driver. 84 eYOl 250! 
DS3680N 296-9485-5-ND | Quad Telephone Relay Driver. -90 ik (a0) 
SN75437ANE 296-14959-5-ND | Quad Peripheral Drive 1.32 110 .88 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Driver. 1.65 132 .99 
SN75451BD 296-9912-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver. 55 44.33 
SN75451BDR 296-14960-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. a) 44 33 
SN75451BDR 296-14960-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 372.50/2,500 
SN75451BP 296-1746-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 55 A433 
SN75452BDR 296-14961-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. ee) A433 
SN75452BDR 296-14961-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 372.50/2,500 
SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 55 44 33 
SN75453BD 296-9913-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 5) 44 33 
SN75453BDR 296-9913-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 372.50/2,50! 
SN75453BP 296-1748-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver. 55 A433 
SN75454BP 296-9914-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75462P 296-9915-5-ND | Dual Peripheral Driver. 1.14 95 76 
SN75463P 296-9916-5-ND | Dual Peripheral Driver. at ikki lak 1) 
SN75468N 296-9917-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Array . 62 147) 280) 
SN75469N 296-9918-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Array . -80 60.45 
SN75471P 296-9919-5-ND | Dual Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75477DR 296-14962-1-ND | Dual Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75477DR 296-14962-2-ND | Dual Peripheral Driver. 650.00/2,500 
SN75477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver. 66 50 38 
SN75472P 296-1749-5-ND | Dual Peripheral Driver. -66 50.38 
TLC5904PZP 296-2378-ND Constant Current LED Drivel 100-HTQFP 7.40 5.92 5.00 
TLC5905PAP 296-2379-ND Constant Current LED Drive! 64-HTQFP 5.70 4.56 3.85 
TLC5911PZP 296-2381-ND Constant Current LED Drive! 100-HTQFP 9.00 7.20 6.08 
TLC5916IDR 296-22710-1-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver... 1.35 1.13  .90 
TLC5916IDR 296-22710-2-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver..... 1462.50/2,500 
TLC5916IPWR 296-22711-1-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver... 1.35 113 .90 
TLC5916IPWR 296-22711-2-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver. 1198.00/2,000 
TLC5916QDRQ1 296-23321-1-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver..... 1.68 1.34 1.01 
TLC5916QDRQ1 296-23321-2-ND 

2145.00/2,500 

TLC5917IDR 296-21995-1-ND 1.50 1.20.90 


me Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC5917IDR 296-21995-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver..... 16-SOIC 1920.00/2,500 
TLC5917IPWR 296-21996-1-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver..16-TSSOP 1.50 1.20  .90 
TLC5917IPWR 296-21996-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver .. 16-TSSOP 1560.00/2,000 
TLC5917QDRQ1 296-23322-1-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver.....16-SOIC 1.75 1.40 1.05 
TLC5917QDRQ1 296-23322-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver..... 16-SOIC 2240.00/2,500 
TLC5920DL 296-10348-5-ND | LED Driver with Shift Register 248 1.98 1.54 
TLC5921DAP 296-10349-5-ND | LED Driver with Shift Register 2.68 2.15 1.67 
TLC5922DAP 296-15843-5-ND | 16-Channel LED Driver 3.04 243 1.89 
TLC5923DAP 296-17731-5-ND | 16-Channel LED Driver 315) 2152 1196 
TLC5923RHB 296-19333-ND | 16-Channel LED Driver 3.15 252 1.96 
TLC5923RHBT 296-19334-1-ND | 16-Channel LED Driver 349 2.79 217 
TLC5923RHBT 296-19334-2-ND | 16-Channel LED Driver §15.50/250 
TLC5924DAP 296-20736-ND | 16-Channel LED Driver 3.38 2.70 2.10 
TLC5924RHBT 296-20779-1-ND | 16-Channel LED Driver 371 2:97 2.311 
TLC5924RHBT 296-20779-2-ND | 16-Channel LED Driver 548.75/250 
TLC5930PWP 296-15631-5-ND | 12-Channel LED Driver 8.30 6.64 5.61 
TLC5940PWP 296-17733-5-ND | 16-Channel LED Driver 4.28 342 2.66 
TLC5940RHB 296-18021-ND | 16-Channel LED Driver 4.28 342 2.66 
TLC5940RHBR 296-21251-1-ND | 16-Channel LED Driver 4.28 342 2.66 
TLC5940RHBR 296-21251-2-ND | 16-Channel LED Driver 7182.00/3,000 
TLC5941EVM-156 296-21104-ND | Evaluation Module for TLC5941 .— 101.00 =- = 
TLC5941PWP 296-18617-5-ND | 16-Channel LED Driver 8-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 
TLC5941RHB 296-18618-ND | 16-Channel LED Driver 3.71 2.97 2.31 
TLC5941RHBT 296-21105-1-ND | 16-Channel LED Driver 450 3.60 2.80 
TLC5941RHBT 296-21105-2-ND | 16-Channel LED Driver 665.00/250 
TLC5942PWP 296-22868-5-ND | 16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver. 3.94 315 2.45 
TLC5942RHBT 296-22869-1-ND | 16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver. 4.73 3.78 2.94 
TLC5942RHBT 296-22869-2-ND | 16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver. 698.25/250 
TLC5943PWPR 296-22974-1-ND | 16-Channel, 16-Bit PWM LED Driver....28-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 
TLC5943PWPR 296-22974-2-ND | 16-Channel, 16-Bit PWM LED Driver....28-HTSSOP 5100.00/2,000 
TLC5943RHBR 296-23091-1-ND | 16-Channel, 16-Bit PWM LED Driver. 495 3.96 3.08 
TLC5943RHBR 296-23091-2-ND | 16-Channel, 16-Bit PWM LED Driver. 8316.00/3,000 
TLC5945PWPR 296-21862-1-ND | 16-Channel LED Driver 3.94 315 2.45 
TLC5945PWPR 296-21862-2-ND | 16-Channel LED Driver 4462.00/2,000 
TLC5945RHBR 296-21863-1-ND | 16-Channel LED Driver 3.94 3.15 2.45 
TLC5945RHBR 296-21863-2-ND | 16-Channel LED Driver 6615.00/3,000 
TLC5S946PW 296-23391-5-ND 
3.15 2.52 1.96 

TLC5946PWP 296-23392-5-ND | 16-Channel, 12-Bit PWM LED 

Driver NEW! 3:15) 2:52) 1,96 
TLC5947DAP 296-23576-5-ND | 24-Channel, 12: 

Driver NEW! 450 3.60 2.80 
TPIC2810D 296-13746-5-ND | 8-Bit LED Driver with I2C Interface . 25) dees 129 
TPIC2810DG4 296-21426-5-ND | 8-Bit LED Driver with I2C Interface . 2S sete 129) 
TPL9201PWPR 296-21442-1-ND | 8-Channel Relay Driver 144 1.20.96 
TPL9201PWPR 296-21442-2-ND | 8-Channel Relay Driver 1276.00/2,000 
TPS61160DRVR 296-22942-1-ND | White LED Driver . 1.88 1.50 1.13 
TPS61160DRVR 296-22942-2-ND | White LED Driver .. 2880.00/3,000 
TPS61161DRVR 296-22943-1-ND | White LED Driver .. 2.00 1.60 1.20 
TPS61161DRVR 296-22943-2-ND | White LED Driver .. 3072.00/3,000 
TPS61165DRVR 296-22944-1-ND | High Brightness White LED Drive: 248 1.98 1.54 
TPS61165DRVR 296-22944-2-ND | High Brightness White LED Drive: 4158.00/3,000 
ULN2003AD 296-1368-5-ND | Darlington Transistor Array. el a2 82. 
ULN2003ADR 296-1368-1-ND | Darlington Transistor Array. 50 40 =.30 
ULN2003ADR 296-1368-2-ND | Darlington Transistor Array. 335.00/2,500 
ULN2003AIDR 296-15407-1-ND | Darlington Transistor Array. 64 48 36 
ULN2003AIDR 296-15407-2-ND | Darlington Transistor Array. 520.00/2,500 
ULN2003AIN 296-16971-5-ND | Darlington Transistor Array. 64 48 = «36 
ULN2003AIPWR 296-17785-1-ND | Darlington Transistor Array. .16-TSSOP 64 48 36 
ULN2003AIPWR 296-17785-2-ND | Darlington Transistor Array. -16-TSSOP 426.00/2,000 
ULN2003AN 296-1979-5-ND | Darlington Transistor Array. £55) 44 33 
ULN2004AD 296-12965-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 8) 42 32) 
ULN2004ADR 296-15067-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... ie 42° 32 
ULN2004ADR 296-15067-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 355.00/2,500 
ULN2004AIDR 296-17022-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array...... 64 48 «36 
ULN2004AIDR 296-17022-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 520.00/2,500 
ULN2004AIN 296-17051-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array...... 64 48 = 36 
ULN2004AINSR 296-17023-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 64 48 36 
ULN2004AINSR 296-17023-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 426.00/2,000 
ULN2004AN 296-1980-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Arra\ BB) 44 33 
ULN2803AN 296-19046-5-ND | Darlington Transistor Array. ies Waky 
ULN2803ADWR 296-15777-1-ND | Darlington Transistor Array. 88 66 50 
ULN2803ADWR 296-15777-2-ND | Darlington Transistor Array. 586.00/2,000 
ULQ2003AD 296-22622-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1.02 FOO MEEOG! 
ULQ2003ADR 296-11570-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array...... 1.08 90 72 
ULQ2003ADR 296-11570-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1170.00/2,500 
ULQ2003AN 296-22623-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Arra\ 14 6) 42 
ULQ2003AQDRQ1 296-21568-1-ND | High-Voltage, High-Current, 

Darlington Transistor Array....... 2.45 1.97 1.53 
ULQ2003AQDRQ1 296-21568-2-ND | High-Voltage, High-Current, 

Darlington Transistor Array....... 3432.50/2,500 
ULQ2003ATDQ1 296-14394-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 2258 800 35 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 2.38 1.90 1.43 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 3040.00/2,500 
ULQ2004ADR 296-13535-1-ND | High-Voltage High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1.08 90 72 
ULQ2004ADR 296-13535-2-ND | High-Voltage High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1170.00/2,500 
ULQ2004AN 296-15700-5-ND | High-Voltage High-Current 

Darlington Transistor Array....... 14 56 42 
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TEXAS Tele Digi-Key mi Price Each 
INSTRUMENTS MULTIPLEXERS Part No. Part No. Description 1 25 «100 
a Digi-Key PHCSERTINE TPS2490EVM-001 296-18946-ND | Evaluation Module for TPS2490-001 . 50.00 — — 
Part No. Part No. Description = Pkg. 1 25 «(100 TPS2491DGS 296-16906-ND irae an aa Limiting Berean 
Analog Multiplexers/Multipliers TPS2491EVM-002 296-18947-ND | Evaluation Module for TPS2491-002. — 5000 — — 
MPC506AP. MPCS506AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 9.03 = — UC2914DW 296-12245-5-ND| 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 18-SOIC 10.30 8.24 6.96 
MPC506AU MPC5O06AU-ND_ | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 908 — — UC2914N 296-2502-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager ip 858 7.73 6.85 
MPC507AP MPC507AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 908 — — UC3914DW 296-11347-5-ND| 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.60 6.88 5.81 
MPC507AU MPC507AU-ND_ | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 8 UC3914N 296-2327-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 860 6.88 5.81 
MPC508AP MPC508AP-ND_ | 8-Ch./4-Ch. CMOS Analog Multiplexer... §.32 _ - UCC2912DP 296-16715-5-ND| Prog. Hot-Swap Power Manager 5.40 432 3.65 
MPC508AU MPC508AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 5320 —- — UCC2912PWP 296-16716-ND_| Prog. Hot-Swap Power Manager 5.40 4.32 3.65 
MPC509AP MPC5O09AP-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS i UCC2913D 296-2328-5-ND | Neg. Voltage Hot-Swap Power Manager 371 207 231 
MPC509AU MPC509AU-ND_ | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS a UCC2913N 296-12247-5-ND| Neg. Voltage Hot-Swap Power Manager 371 297 231 
MPY634KP MPY634KP-ND | Wideband Precision Analog Multiplie 14-Dip 1768 — — UCC2915DP 296-2329-5-ND | 15V Hot-Swap Prog. Power Manager 830 6.64 5.61 
MPY634KU MPY634KU-ND_| Wideband Precision Analog Multiplier......16-SOIC_ 1973 = —  — ucc2917D 296-2330-5-ND_| Pos. Floating Hot-Swap Power Manager.... 5.06 4.05 3.15 
UCC2917N 296-12249-5-ND/ Pos. Floating Hot-Swap Power Manager. 5106) 40050 3:15 
. UCC2919D 296-2331-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager .. 5.60 448 3.78 
ip TEXAS OPTICAL SENSORS UCC2919PW 296-12251-5-ND| 3V to 8V Hot-Swap Power Manager.......16-TSSOP 5.60 4.48 3.78 
INSTRUMENTS UCC2921D 296-2332-5-ND | Latching Negative Floating 
Uplb Digi-Key Price Each Hot-Swap Power Manage... 8-SOIC 4.16 3.33 2.59 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 UCC3912DP 296-2333-5-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager 6-SOIC 518 4.14 3.22 
OPT101P-J OPT101P-J-ND | Mono Photodiode Transimpedance Amp.....8-SMD 550 — — UCC3912PWP 296-12031-5-ND| Prog. Hot-SwapPower Manager . -24-TSSOP 5.18 4.14 3.22 
OPT301M OPT301M-ND _ [Integrated Photodiode and Amplifier ........T0-99-8 5853 = — = — UCC3913D 296-2335-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager....8-SOIC 3.38 2.70 2.10 
UCC3913N 296-6770-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager....... 8-Dip 3.38 2.70 2.10 
UCC3915DP 296-2336-5-ND | 15V Programmable Hot-Swap 
Power Manager... 16-SOIC 5.10 4.08 3.45 
UCC3915N 296-6771-5-ND | 7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager. 16-Dip 510 4.08 3.45 
Digi-Key Price Each UCC3915PWP 296-6772-5-ND | 7-15V Prog. Hot-Swap 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ee ee Pca a z oer 24-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 
5 7 }-2337-5- ‘ositive Floating Hot-Sway 
CCFL Drivers Power Manager ec 16-SOIC 4.16 3.33 2.59 
ucc2972Nn 296-2256-5-ND_| CCFL Driver Controller 5.36 4.29 3.62 UCC3917EVM 206-13599-ND _| Evaluation Module for UCC3917. == 
UCC2973PW 296-13533-5-ND | BiCMOS CCFL Driver Controller. 6.00 4.80 4.05 uce3917N 296-6774-5-ND | Positive Floating Hot-Swap 
Pe AeA) es out Driver Controller. 536 4.29 3.62 Power Manager... 3.33 2.59 
7 }-2257-5- river Controller........ 5.36 4.29 3.62 i 
ucc3973PW 296-6765-5-ND_| BICMOS CCFL Driver Controller. 600 4.0 405 | ‘o0ser8DP et tacts aoe aoe 
UCC3975PW 296-12613-5-ND | Multi-Topology Piezo Transformer UCC3918EVM 296-13600-ND | Evaluation Module for UCC3918 = = 
Controller........ 8-TSSOP 5.36 4.29 3.62 UCC3919D 296-2339-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Managel 16-SOIC 5.29 4.23 3.29 
UCC3976PW 296-12614-5-ND | Multi-Topology Piezo Transformer ucc3919PW 296-6777-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller... 16-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
Controller 8-TSSOP 2.39 1.91 1.49 UCC3921D 296-2340-5-ND | Neg. Floating Hot-Swap Power Manager.....8-SOIC 3.60 2.88 2.24 
Hot Plug UCC3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Floating Hot-Swap 
HPC3130APBK 296-9510-ND | Hot Plug Controller 12.45 Power Manager... 3.60 2.88 2.24 
HPC3130APGE 296-9512-ND | Hot Plug Controller 12.45 Lighting and Display 
TPS2340APFP 296-15639-ND | Dual Slot PC! Hot Plug Power TPS6555XEVM-097 | 296-21168-ND | Evaluation Module for TPS6555X 50.00 — — 
Controller. 12.25 11.03 9.78 TPS61180RTER 296-23377-1-ND| WLED Driver for Notebook Display NE 450 3.60 2.80 
TPS2342PFP 296-17347-ND | Dual Slot PC TPS61180RTER 296-23377-2-ND| WLED Driver for Notebook Display NEW!. 7560.00/3,000 
Controller. 11.66 10.50 9.31 TPS61181RTER 296-23378-1-ND| WLED Driver for Notebook Display NEW!. 450 3.60 2.80 
TPS2343DDP 296-18062-5-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power TPS61181RTER 296-23378-2-ND| WLED Driver for Notebook Display NEW!...16-QFN 7560.00/3,000 
Controller. 12.50 11.25 9.98 TPS61182RTER 296-23379-1-ND| WLED Driver for Notebook Display NEW!..16-QFN 4.50 3.60 2.80 
Hot-Swap TPS61182RTER 296-23379-2-ND) WLED Driver for Notebook Display NEW!...16-QFN 7560.00/3,000 
TPS23001PW 296-2319-5-ND_ | Dual Hot-Swap Power Controller 2.24 TPSBSSS2ANGOR — acocauad) ("iezrated Photo Fash Charger and pemernenetva 
; river... 25 i k 
TRCN | REEMA iret Hot Seay Peover Gortrat 94 | TPS65552ADGOR —_| 296-19363-2-ND| Integrated Photo Flash Charger and 
TPS23101PW 296-2321-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle 2.24 IGBT Driver... 8150.00/2,509 
TPS2311IPW 296-2322-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 3.60 2.88 2.24 TPS65552ARGTR 296-19364-1-ND inedtated Photo Flash Charger and ae 
TPS23201D 296-6766-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller... 3.04 243 1.89 river. a 3 ; 
TPS23201PW 296-2323-5-ND | Dual Hot Swap Power Controlle 3.04 2.43 1.89 TPS65552ARGTR 296-19364-2-ND} Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2321ID 296-6767-5-ND_| Dual Hot-Swap Power Controle 3.04 2.43 1.89 (GBT Driver.... 3780.00/3,000 
TPS2321IPW 296-2324-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controle 3.04 2.43 1.89 TPS65S60RGTR 296-19478-1-ND} Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2330EVM-184 | 296-12356-ND _| Evaluation Module for TPS2330-184 Scie — = (GBT Driver.... 213 1.70 1.28 
TPS2330EVM-185 | 296-12357-ND _| Evaluation Module for TPS2830-185 — [i000 TPSBSS60RGTR 296-19478-2-ND) Integrated Photo Flash Charger and 
TPS23301D 296-6768-5-ND_| Single Hot-Swap Power Controller 281 2.25 1.75 (GBT Driver.... 3264.00/3,000 
TPS23301PW 296-2325-5-ND | Hot-Swap Power Controller...... 4-TSSOP 281 225 1.75 TPSBSS61RGTR Poeaeg) tegrated Photo Hash Charger an aaveiqagt as 
an | | le 281222 HE | rssssicrm | zeezite-290 meget Pos Fas Cea 
TPS2350D 296-16959-5-ND | Hot-Swap Power Manager. 428 3.42 2.66 AGE DDIVEL 68100 3)000 
TPS2350PW 296-18941-5-ND | Hot-Swap Power Manager. 4.28 342 2.66 TPS65562RGTR 296-22478-1-ND integrated Photo Flash Charger and pode saan 
i 4 ™M river... i i ie 
TEsorrecl crac Ul STot ATA Advanced 880 704 5.94 |  TPS65562RGTR 296-22478-2-ND| Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2358RGZT 296-23395-2-ND | Dual Slot ATCA AdvancedMl SEB TDI 648, 00/8,000 
Controller NEW............ 1430.00/250 Peripheral 
TPS2359RHHT 296-23396-1-ND | Full Featured Dual Slot AdvancedMc™ TPS2363PFB 296-19556-ND | PCIExpress Server Dual Slot Hot 
Controller NEWI............ 916 8.25 7.32 Plug Controlle 4.73 3.78 2.94 
TPS2359RHHT 296-23396-2-ND | Full Featured Dual Slot AdvancedMC™ TPS2370D 296-15039-5-ND | Power Interface 3.83 3.06 2.38 
Controller NEWS... 1753.25/250 TPS2370PW 296-15040-5-ND | Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
TPS2390DGK 296-13511-5-ND | Simple Negative 48V Hot-Swap TPS2371D 296-15960-5-ND | Power Interface Switch for Po! 3.83 3.06 2.38 
e 2.25 1.80 1.40 TPS2371PW 296-15961-5-ND| Power Interface Switch for Pol 383 3.06 2.38 
TPS2390EVM 296-20591-ND | Evaluation Module for TPS2390, == TPS2375D 296-17061-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller.......... 8-SOIG 225 1.80 1.40 
TPS2391DGK 296-13512-5-ND | Simple Negative 48V Hot-Swap TPS2375EVM 296-17039-ND | Power-Over-Ethernet Powered Device 
cy 1.80 1.40 Evaluation Module — _ 
TPS2391EVM 296-20592-ND | Evaluation Module for TPS2391 — = TPS2375PW 296-17062-ND _| IEEE 802.3af PoE Powered Controller. 1.80 1.40 
TPS2392EVM 296-18942-ND _| Evaluation Module for TPS2392 - = TPS2375PW-1 296-17903-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 180 1.40 
TPS2392PW 296-13668-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2376D 296-17063-ND _| IEEE 802.3af PoE Powered Controller 1.80 1.40 
Power Manager... 14-TSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS2376DDA-H 296-20785-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller. 225575) 
TPS2393APW 296-17247-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2376PW 296-17064-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller. 1.80 1.40 
Power Manager... 14-TSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS2377D 296-17065-ND__| IEEE 802.3af PoE Powered Controller. 1.80 1.40 
TPS2393DBT 296-17388-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2377D-1 296-17904-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 1.80 1.40 
Power Manager 44-TSSOP 4.05 3.24 2.52 TPS2377PW 296-17066-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 1.80 1.40 
TPS2393EVM 296-18943-ND | Evaluation Module for TPS2393 —_ = TPS2384EVM 296-21149-ND | Evaluation Module for TPS2384 .. - = 
TPS2393PW 296-13669-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2384EVM-152 296-21150-ND | Evaluation Module for TPS2384 .. - = 
Power Manager 3.24 2.52 TPS2384PAP 296-17831-ND | Quad Integrated Power Sourcing 
TPS2398DGK 296-15731-5-ND | Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. 215 1.67 Equipment Power Manager... 64-HTQFP 9.50 7.60 6.42 
TPS2398EVM 296-18944-ND _| Evaluation Module for TPS2398 ... ae TPS2384PJD 296-19557-ND | Quad Integrated Power Sourcing Equipment 
TPS2399DGK 296-15732-5-ND | Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. Bikey hee Power Manager 64-TOFP 9.50 7.60 6.42 
TPS2399EVM. 296-18945-ND | Evaluation Module for TPS2399 - = TPS23750EVM-107 296-21146-ND | Evaluation Module for TPS23750 - = 
TPS2410PW 296-21612-5-ND | Full Featured N+1 and ORing Power Rail TPS23750EVM-108 | 296-21147-ND | Evaluation Module for TPS23750 = = 
Controller 3.06 2.38 TPS23750PWPR 296-18669-1-ND| 100V, IEEE 802.3af PD and DC/DC 
TPS2411PW 296-21613-5-ND | Full Featured N+1 an Controller .. 3.38 2.70 210 
Controller .. ~ 3.06 2.38 TPS23750PWPR 296-18669-2-ND| 100V, IEEE 802.3af P 
TPS2412PW 296-21614-5-ND | Net and ORing Power Rail Controller 20-HTSSOP 3826.00/2,000 
Controller . os 8-TSSOP 2.70 216 1.68 TPS23770PWPR 296-21148-1-ND| 100V, Integrate 
TPS2413PW 296-21615-5-ND | N+1 and ORing Power Rail DC/DC Controller 20-HTSSOP 3.38 270 2.10 
Controller . = 270 216 1.68 TPS23770PWPR 296-21148-2-ND| 100V, Integrated IEEE 802.3af PD and 
TPS2490DGS 296-17085-ND | Positive High-Voltage Power-Limiting DC/DC Controller 20-HTSSOP 3826.00/2,000 
Hot-Swap Controller 3.15 2.52 1.96 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Each 
POWER CONTROL/MGMT. PROD! Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
al THE AS TPIC6B595DWR 296-1351-2-ND | Power 8-Bit Shift Register . 7250.00/2,000 
a igi-Key a tice Each TPIC6B595N 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 141° 148 94 
Part No. Part No. Description _ Pkg. 1 25 100 TPIC6B596DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 1.26 1.05 84 
TPS65136RTER 296-23398-1-ND | Single Inductor, Multiple Output Regulator TPIC6C595D 296-2019-5-ND_| Power Logic 8-Bit Shift Register. 141-9374 
fukee acta enn for AMOLED NEW? eae 270 216 1.68 TPIC6C595DRG4 296-22064-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 147.98 78 
-23398-2-ND | Single Inductor, Multiple Output Regulator TPIC6C595DRG4 296-22064-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 7267.50/2,500 
for AMOLED NEW/........ ; 16-QFN 4536.00/3,000 TPIC6C595N 296-2020-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. SA): eZ) 
TPS65160APWPR 296-18305-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor TPIC6C595PW 296-21143-5-ND| Power Logic 8-Bit Shift Register. 141 9374 
TFT LCD Panels 3.11 2.49 1.94 TPIC6C596D 296-9014-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 99 83 66 
TPS65160APWPR 296-18305-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor TPIC6C596DR 296-19451-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 1.05 88 70 
TFT LCD Panels s--ssees28-TSSOP 3520.00/2,000 TPIC6C596DR 296-19451-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 1737.50/2,500 
TPS65160PWPR 296-17905-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor TPIC6C596DRG4 296-22435-1-ND| Power Logic 8-Bit Shift Register. 105 88 70 
TFT LCD Panels oe 28-TSSOP 2.99 2.40 1.87 TPIC6C596DRG4 296-22435-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 1137.50/2,500 
TPS65160PWPR 296-17905-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor TPIC6C596N 296-9015-5-ND_ | Power Logic 8-Bit Shift Register. 105 88 70 
TFT LCD Panels 28-TSSOP 3392.00/2,000 TPIC6C596PW 296-19605-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 102 85 68 
TPS65161APWPR 296-22678-1-ND | Bias Power Supply fot TV and Monitor TPIC43T01DA 296-10866-5-ND | Three-Phase Brushless Motor 
TFT LCD Panels 28-TSSOP 3.42 2.74 2.13 RPM Controle! 506 4.05 3415 
TPS65161APWPR 296-22678-2-ND | Bias Power Supply fot TV and Monitor TPIC44L01DB 296-10867-5-ND | 4-Channel Serial 
TFT LCD Panels '8-TSSOP 3876.00/2,000 Pre-FET Driver 2.00 1.60 1.20 
TPS65161PWPR 296-19673-1-ND | Bias Power Supply TPIC44L02DB 296-10868-5-ND| 4-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TFT LCD Panels 28-TSSOP 2.99 2.40 1.87 Pre-FET Driver 2.00 1.60 1.20 
TPS65161PWPR 296-19673-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor TPIC46LO1DB 296-10869-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TFT LCD Panels... 8-TSSOP 3392.00/2,000 Pre-FET Driver 2.25 180 1.40 
TPS65165RSBR 296-21429-1-ND | Compact LCD Bias IC. 3.85 3.08 2.40 TPIC46LO2DB 296-10870-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TPS65165RSBR 296-21429-2-ND | Compact LCD Bias IC. 6465.00/3,000 Pre-FET Driver. 225 1.80 1.40 
TPS65167ARHAR 296-22946-1-ND Gornpact ie Bias Supply for TFT-LCD Freee TPIC46LO3DB 296-10871-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
‘anels B - Pre-FET Driver. 2.25 1.80 1.40 
TPS65167ARHAR 296-22946-2-ND ] Compact LCD Bias Supply for TFT-LCD TPIC1021AQDRQ1 296-22939-1-ND| LIN Physical Interface 738 #110 83 
TV Panels 6300.00/2,500 TPIC1021AQDRQ1 296-22939-2-ND| LIN Physical Interfac 1760.00/2,500 
TPS65520ZVDR 296-18342-1-ND | Power Management IC for Digital TPIC1021DR 296-17542-1-ND LIN Physical Interfac 138 110 83 
Camera 790 6.32 5.34 TPIC1021DR 296-17542-2-ND| LIN Physical Interfac 1760.00/2,500 
TPS65520ZVDR 296-18342-2-ND | Power Management IC for Digital Still TPIC2101D 296-10860-5-ND| Single Phase Low-Side Pre-FET Drive 248 198 1.54 
Camera 12245.00/2,500 TPIC2TO1N 296-10861-5-ND | Single Phase Low-Side Pre-FET Driver 248 1.98 1.54 
TPS75003EVM-092 | 296-21171-ND _| Evaluation Module for TPS75003 . 25) = = TPIC2603DW 296-10863-5-ND/ 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver 5.29 423 3.29 
TPS75003MRHLREP | 296-22499-1-ND| Triple Supply Power Mgmt IC 760 6.08 5.13 TPIC2603NE 296-10864-5-ND/ 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver. 5.29 4.23 3.29 
TPS75003MRHLREP | 296-22499-2-ND| Triple Supply Power Mgmt IC 14136.00/3,000 TPIC6259DW 296-9000-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 2200) 2216) 1/68, 
TPS75003QRHLREP | 296-22500-1-ND| Triple Supply Power Mgmt IC 2.25 1.80 1.40 TPIC6259N 296-9001-5-ND_| Power 8-Bit Addressable Latch 270 216 1.68 
TPS75003QRHLREP _| 296-22500-2-ND | Triple Supply Power Mgmt IC 3780.00/3,000 TPIC6273DW 296-9002-5-ND | Power Octal D-Type Latch... 270 216 1.68 
TPS75003RHLR 296-17835-1-ND | Triple Supply Power Management IC 428 342 2.66 TPIC6273N 296-1953-5-ND | Power Octal D-Type Latch 2.70 216 1.68 
TPS75003RHLR 296-17835-2-ND | Triple Supply Power Management IC 7182.00/3,000 TPIC6595DW 296-1349-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 241 193 1.50 
TPS75003RHLT 296-19438-1-ND| Triple Supply Power Mgmt IC 4.73 3.78 2.94 TPIC6595DWR 296-1349-1-ND | Power 8-Bit Shift Registe 250 2.00 1.56 
TPS75003RHLT 296-19438-2-ND | Triple Supply Power Mgmt IC 698.25/250 TPIC6595DWR 296-1349-2-ND_| Power 8-Bit Shift Register . 2830.00/2,000 
UC56010P 296-11357-5-ND | 18-Line 5V SE Terminator for TPIC6595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Register .. 250 200 1.56 
SCSI and Fast SCSI 8.26 6.61 5.58 TPIC6596DW 296-9003-5-ND | Power 8-Bit Shift Register .. 241 1.93 1.50 
UC5603DP 296-11359-5-ND | 9-Line 5V SE Terminator for TPIC9201N 296-19606-5-ND | Microcontroller Power Supply and Multiple 
SCSI and Fast SCSI 524 4.20 3.27 Low Side Driver 144 120 96 
UCC3916DP 296-2255-5-ND | SCSI Termpower Manager 3.83 3.06 2.38 TPIC9201PWPR 296-21144-1-ND| Microcontroller Power Supply and 
UCC5510MWP 296-6730-5-ND_| 9-Line SCSI Multi Terminator 4.07 3.26 2.54 Multiple Low Side Driver. 144 120 96 
UCC5519PWP 296-15066-5-ND | 9-Line SCSI Multi Terminator 279 224 1.74 TPICS201PWPR 296-21144-2-ND | Microcontroller Power Supply and 
UCC5606DP 296-6731-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 341 249 1.94 Multiple Low Side Driver 20-HTSSOP 1276.00/2,000 
UCC5606PWP 296-6732-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 3.11 249 1.94 TPIC9202PWPR 296-21145-1-ND | Microcontroller Power Supply and 
UCC5614DP 296-6735-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 341 249 1.94 Multiple Low Side Driver 20-HTSSOP 1.44 1.20 96 
UCC5614PWP 296-6736-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 3.11 249 1.94 TPIC9202PWPR 296-21145-2-ND | Microcontroller Power Supply and 
UCC5617DWP 296-6737-5-ND_| 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminato 470 3.77 2.93 Multiple Low Side Driver... 1276.00/2,000 
UCC5618DWP 296-6738-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminato 28-501 470 3.77 2.93 
UCC56180P 296-6739-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator... 524 4.20 3.27 
UCC5619MWP 296-6740-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator 
for Fast/Ultra SCSI... 570 4.56 3.85 INSTRUMENTS 
UCC5620MWP 296-6743-5-ND_| 27-Line 5V SE Termina 570 456 3.85 Til. Digi-Key Price Each 
UCC5621MWP 296-6744-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator... 570 4.56 3.85 Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 ~~ 100 
UCC5622MWP 296-6746-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator PGA3OSAIPWT 296-16726-1-ND | Smart Programmable Sensor . 16-TSSOP 650 5.20 439 
for Fast/Ultra SCSI laydey) BUstsy mel) PGA309AIPWT 296-16726-2-ND | Smart Programmable Sensor .. .16-TSSOP. 1056.25/250 
UCC5628FQP 296-6747-ND 14-Line 3V-5V SCSI 536 4.29 3.34 PGA309EVM-EU 296-18515-ND | Evaluation Module for PGA309-EU .. — 203.00 _— — 
UCC5629FOP 296-6748-ND__| 14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminato 536 4.29 3.34 PGA309EVM-US 296-18516-ND _| Evaluation Module for PGA309-US.. — 
UCC5630AFOP 296-6749-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 556 445 3.46 TL851GDR 206=18895:1:ND| Sonar Ranging Control 4323.46 2.69 
UCC5630AMWP 296-6750-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 4.28 3.42 2.66 Hae tcuR Fae 1 8ege ND Se contrat es 
UCC5631AFQP 296-6751-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 556 4.45 3.46 -19329-5- l r : . s 
UCC5631 AMWP 296-6752-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 342 2.66 TL852CDR 296-17139-1-ND | Sonar Ranging Receive! 4.32 3.46 2.69 
UCC5638EVM 296-13603-ND_| Evaluation Module for UCC5638.... a — [968 TL852CDR 296-17139-2-ND | Sonar Ranging Receive 6047.50/2,500 
= 7 = TL852CN 296-19330-5-ND | Sonar Ranging Receive 4.32 346 2.69 
UCC5638FOP 296-6753-ND | 15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator......48-LOFP 5.24 4.20 3.27 
UCC5639FQP 296-6754-ND | 15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator.....48-LOFP 5.36 4.29 3.34 TEICEIOIBWR 20681518251:ND Knock Sensor Interface Su a EE 
; TPIC8101DWR 296-15132-2-ND| Knock Sensor Interface 6324.00/2,000 
UCC5640EVM 296-13604-ND | Evaluation Module for UCC5640.... — 438 — — Ue20s0T Ba eNE EIT Uatt-Bridce Binelan Suit Deane taswiacs 
UCC5640PW24 296-6755-5-ND | 9-Line 3V-5V LVD SCSI Terminato 2.99 240 1.87 ues alt Bridge bipolar Switch: ; é ; 
UCC5640PW28 296-6756-5-ND_ | 9-Line 3V-V LVD SCSI Terminato 299 240 1.87 TIAN 206-11258-6-ND| Stepper Motor Drive Circutt... 6.60 5.28 4.46 
7 = 7 UC3770AN 296-11259-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circuit. 5.56 4.45 3.46 
UCC5670MWP 296-12964-5-ND | 9-Line Multimode SCSI Terminato 396 3.17 247 UC3770BN 996-11960-5-ND| HP Stepper Motor Drive Circui 04 404 34t 
UCC5672MWP 296-6760-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 342 266 per Motor Drive’bireul a ; : 
; 1 UC3871DW 296-11326-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver. 8.00 640 5.40 
UCC5672PWP 296-6761-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 3.42 2.66 UC3871N 296-11327-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver 300 640 540 
UCC5673MWP 296-6762-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator...........36-SOP 4.28 3.42 2.66 ue3872DW 296-11328-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller... 600 480 405 
UCC5673PWP 296-6763-5-ND_| 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator ....28-HTSSOP 4.28 3.42 2.66 e3872M 296-11329-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controlle 600 480 405 
UCC5680PW24 296-11565-5-ND | 9-Line 3V-5V LVD Terminator for UC3872N 296-11330-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller. 6.00 4.80 4.05 
SCSI - Ultra3 SCSI....... 2.99 240 1.87 UCC2305DW 296-13023-5-ND | HID Lamp Controller 983 8.85 7.85 
UCC5680PW28 296-11566-5-ND | 9-Line 3V-5V LVD Terminator for UCC2305N 296-13633-5-ND | HID Lamp Controller 41.41 10.28 9.12 
SCSI - Ultras SCSI 2.99 240 1.87 UCC3974PW 296-12405-5-ND | Dual Cold Cathode 
UCC5686PM 296-11567-ND | 27-Line 3V-5V LVD Terminator for Fluorescent Lamp Controller -16-TSSOP 7.43 5.94 4.62 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI 6.66 5.33 4.50 UCC3977PW 296-12615-5-ND| Dual Transformer Controller 8-TSSOP 2.39 1.91 1.49 
UCC5687PM 296-11568-ND | 27-Line 3V-5V LVD Terminator for 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI.. 5.33 4.50 
UCC5696PN 296-14234-5-ND | 27-Line LVD SCSI Terminator 9.98 8.85 POWER SUPPLY 
Power + Array 5 INSTRUMENTS r Sime Es 
i BI y Th _Gi 7 : igi-Key rice Eac! 
TPIC44HO1DA 296-1952-5-ND_[4-Channel High-Side Driver 32-TSSOP 3.83 3.06 2.38 Path eerie eeeription Pg. 3 op 
Power + Logic ‘Audio Diff. tial Line Dri 
TPIC6A259DW 296-9004-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch. 331265 2.06 WO rere nt laT ite Rivers: 
TPICBA259NE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latc 331 265 2.06 DRV134PA TRS Audio Balanced Line Driver 
TPIC6ASS5DW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 259 207 1.61 with Differential Output a SS 
TPIC6AS95NE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 270 216 1.68 DRV134UA DRV134UA-ND ges Eiraei eet he 
TPIC6AS96DW 296-9008-5-ND_| Power 8-Bit Shift Register . 259 2.07 1.61 i  Outpu : = 
TPICBASQ6NE 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 270 2.16 1.68 DRVISSUA alee) GC paar Tine river 1 ee 
TPIC6B259DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latc! 1.70 136 1.02 PI : 
TPIC6B259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latc! 1.70 136 1.02 Battery Management 
TPIC6B273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switch ... 1.70 136 1.02 BO20Z70PW 296-19864-5-ND SBS 1.1-Compliant Gas Guage for 
TPIC6B273DWR 296-1350-1-ND_| Power Octal D-Type Latch . 1.70 1.36 1.02 use with BO29330 . 4.94 3.96 3.34 
TPIC6B273DWR 296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch . 1768.00/2,000 BQ20Z70PW-V150 =| 296-22552-5-ND —_—_| SBS 1.1-Compliant Gas Gauge 
TPIC6B273N 296-9012-5-ND | Power Octal D-Type Latch . 1.70 136 1.02 Enabled i 6.30 5.04 4.26 
TPIC6B595DW 296-1351-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 1:26) 1:05") 784 BQ20Z75DBT 296-22553-5-ND SBS 1.1-Compliant Gas Gauge and Protection 
TPIC6B595DWG4 296-19555-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 1.26 105 84 Enabled IC .... .-38-TSSOP__ 8.40 6.72 _ 5.67 
TPIC6B595DWR 296-1351-1-ND | Power 8-Bit Shift Register . 141118 94 (Continued) 
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I TEXAS Digi@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 
Wels Digi-Key Price Each eal Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BQ20Z80ADBT-V110 |296-22554-5-ND SBS 1.1-Compliant Gas Gauge BQ2057CDGKR 296-11991-1-ND —_Li-lon LDO Linear Charge 
Enabled 8-TSSOP 9.20 7.36 6.21 Management for 1 Cell. 1.68 1.34 1.01 
BQ20Z80DBT 296-17638-5-ND | Advanced Gas Gauge 8-TSSOP 9.26 7.41 6.26 B02057CDGKR 296-11991-2-ND —_Li-lon LDO Linear Charge 
BQ20Z80DBTR-V102 |296-19275-1-ND | SBS-Compliant Gas Gauge. 8-TSSOP 9.20 7.36 6.21 Management for 1 Cell. 2145.00/2,500 
BQ20Z80DBTR-V102_|296-19275-2-ND __|SBS-Compliant Gas Gauge. 8-TSSOP 11500.00/2,000 BQ2057CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
BO20Z80DBTV101 | 296-18681-1-ND | Advanced Gas Gauge BTSSOP 9.26 741 — Management for 1 Cell 168 134 1.01 
BQ20Z80DBTV101 296-18681-2-ND Advanced Gas Gauge 8-TSSOP 312.55/50 BQ2057CTS 296-9359-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
BQ20Z80EVM-001 | 296-20821-ND Evaluation Module for BQ20Z80 — 10100 — — Management for 1 Cell 168 134 1.01 
BOMTESTER 296-19619-ND Multi-Channel Test and Program Board — 30500 ie ie DVv2057C 296-9501-ND Evaluation Module for BQ2057C ........sessseeseee — 10.00 -— — 
BQ20Z70PWR-V110 | 296-21216-1-ND SBS 1.1-Compliant Gas Gauge. 6.30 5.04 4.26 BQ2057DGK 296-11992-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
BO2OZ70PWR-V110 | 296-21216-2-ND _ |SBS 1.1-Compliant Gas Gauge. 7876.00/2,000 Management for 1 Cell 168 134 1.01 
BQ20Z90DBT 296-19865-1-ND SBS 1.1-Compliant Gas Guage for BQ2057DGKR 296-11992-1-ND Li-ion LDO Linear Charge 
use with BQ29330 6.60 5.28 — Management for 1 Cell. 1.68 1.34 1.01 
BQ2OZ90DBT-V110 | 296-21371-5-ND ee et compa aes Gauge for peal aoa ie B02057DGKR 296-11992-2-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge 
" i zs Management for 1 Cell. 2145.00/2,500 
BQ20Z90DBT-V150 | 296-22555-5-ND 5B pl Compliant Gas Gauge for Gare BQ2057PDGK 296-15351-5-ND __|Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-MSOP 2.57 2.06 1.60 
BO2OZ90EVM-001 — |296-22907-ND Eval. Module for B020290/29330/29412.......— 101.00 — — Boone Bee oem (1 ion LOO Linear cae ee SO Ba a 
BQ20Z95DBT 296-22543-5-ND ae let SOmpUa aa ae aatssor MECUEESEIEE BQ2057TSN 296-9362-5-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge Mgmt BSOIC 1.90 152 1.14 
svsiecesibite é : E BQ2057TTS 296-9363-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt TSSOP 190 1.52 1.14 
BQ2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Management......... 8-Dip 3.38 2.70 210 DV2057T 296-9502-ND evaniatian Module for Bert _— 101.00 ae pain 
Ba2z000PW 296-12359-5-ND ChE Meee Peasant BO2057WSN 296-9364-5-ND___|Lrlon LDO Linear Charge Mgmt Sole 1.90 1.52144 
BO2000SN-B5 296-9314-5-ND | Multichemistry Charge Management 338 270 210 BO2OS7WIS Paves NC U-lon LOO Linear Charge Mgmt.......8-TSSOP US Ma Soa au 
: i DV2057 296-9500-ND Evaluation Module for BQ2057 101.00 
BQ2000TPN-B5 296-9315-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 2.70 2.10 Dv2057W 96-9503-ND Evaluation Module for BQ2057 — 101.00 a en 
Baz000TPW 296-12360-5-ND Ue Meee eee BQ2060A-E619DB0 _|296-18388-5-ND __|SBS 1.1 Compliant Gas Gauge | 8-SOP 6.00 4.80 4.05 
BO2000TSN-B5 296-9316-5-ND | Multichemistry Charge Management 338 270 210 ET eae Bee ce Sett mE crciuation Module for azeoR-O0T mS 
Dv2000S1 296-9486-ND Evaluation Module for BQ2000 — 10100 — — : : ‘ 
4 BQ2060SS-E411 296-12268-5-ND ‘| Multi-Chemistry SBS v1.1 Gas Gauge P 7.74 6.20 523 
DV2000TS1 296-9487-ND Evaluation Module for BQ2000T — 10100 — — 302083080 296-12199-5ND | Battery Gas Gauge 38-080? METEOR CIEE 
BQ2002CPN 296-9317-5-ND Fast Charge Controller 243 170 1.28 3020830BT 296-13030-5-ND  |SBS Compliant Gas Gauge : ‘ ; 
BQ2002CSN 296-9318-5-ND Fast Charge Controlle 213 1.70 1.28 for use with BO2931 1 38-TSSOP 8.92 7.14 6.03 
soa eee (owe eae 22178 128 | -aoomarvis— am-T-A SES cna er arr 
ae aoe fast coats conor a a a BQ2083EVM-001 | 296-19924-ND Evaluation Module for BO208 as ps 
ee Bei Grange sontions : : . BQ2084DBT 296-15343-5-ND SBS v1.1 Compliant Gas Gauge 
BQ2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controlle 213 170 1.28 ‘or use with BO29812 936 749 6.92 
BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Charge Controlle 213 170 1.28 : : 2 : 
B02002GSN 296-9325-5-ND Fast Charge Controle 213 1.70 1.28 BQ2084DBT-V150 — /296-22085-5-ND SBS v1.1 Compliant Gas Gauge 
BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controlle 213 170 1.28 for use with BQ29312 38-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
BO2O02SN 296-9327-5-ND | Fast Charge Controlle 2.43 1.70 1.28 BORORADETRVI40 Caecum Sco) CompbantGas Gauge ssop MRCCEee ie 
7 5 or use Wi . a R 
BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controlle 213 170 1.28 BOZ0840BTR-V140 |296-19863-2-ND [SBS vi.1 Compliant Gas Gauge 
BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controlle 213 170 1.28 Faris ant BODGS19 apcssoP ACER DONG 
DV2002L2 296-9488-ND Evaluation Module for BQ2002 101.00 : ue 
DV2002TL2 296-9489-ND Evaluation Module for B02002T 101.00 — BO2084DBTR-V143_ ) 296-21297-1-ND Ee Mane oe Gauge 3e-tssop Meee 
BQ2003PN 296-9330-5-ND Fast Charge Controlle 495 3.96 3.08 pozosapeTr-vi43 |296-21097-2-ND —_|sBs vi 1 Compliant Gas Gauge : : : 
B02003S 296-9331-5-ND Fast Charge Controle 4.95 3.96 3.08 fa ase wtnBODoai? 38-TSSOP aoMENDART 
Deena 2g een Evaluator Bodie (or eae 100 = = | pazosdevm-oo1 —_|296-18391-ND _ [Evaluation Module for 802084-001 — Horo s 
DVv2003S2 296-9492-ND Evaluation Module for B02003 101.00. BO2084RTTR-V140 — /296-19398-1-ND ees vid Compliant ce Gauge ee rnren 
BQ2004EPN 296-9332-5-ND _| Fast Charge Controller 450 3.60 2.80 pooosanTTp-vi4o  [PeeMescee ANDI] SES ite ra RL tek) Ue 
BQ2004ESN 296-9333-5-ND Fast Charge Controller 450 3.60 2.80 vi. uompttant Gas Gauge 
BO2004HPN 296-9334-5-ND —_| Fast Charge Controle 450 360 2.80 sosssnke Be ARTA Ba ee te cae re Fe Ped Fae ne 
BQ2004HSN 296-9335-5-ND Fast Charge Controlle 450 3.60 2.80 5 -14071-5- ompliant Battery Gas Gauge..... 38- 367. E 
BQ2004PN 296-9336-5-ND Fast Charge Controle 450 3.60 2.80 BQ2085DBT-V1P3 296-17238-ND SBS Compliant Battery Gas Gauge.....38-TSSOP 9.20 7.36 6.21 
BOD004SN 596-9337-5-ND Fast Charge Controlle 4503.60 2.80 BQ2085DBTR 296-15962-1-ND Gas Gauge for BQ29311 .38-TSSOP 9.36 7.49 6.32 
DV2004ES1 296-9493-ND Evaluation Module for BG2004E nl, ee BQ2085DBTR 296-15962-2-ND — |Gas Gauge for BQ29311 .38-TSSOP 41700.00/2,000 
-9494- i =e BQ2201PN 296-9369-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC. 416 3.33 2.59 
Deena Peace SRT Re ee ore B02201SN 296-9370-5-ND __|SRAM Nonvolatile Controller IC 416 333 259 
DV2004L1 296-9495-ND Evaluation Module for BQ2004 10100 — — -9370-5- N . : 5 : 
Dv2004S1 296-9496-ND Evaluation Module for BQ2004 101.00 — — SO AAPA Bie eB ND Evaluation Mod tor oro Sood apes 
| pro = OI x lonvolatile Controller. i z . 
Eee potato tO | Dual Fast Charge Controller . ae SES BO2204ASN 296-9376-5-ND _|x4 SRAM Nonvolatile Controll 518 414 3.22 
BQ2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge 770 616 5.20 lonv trolle 
e ( Lzd BQ2205LYPW 296-16973-5-ND Power Monitoring and Switching Controller 
BQ2011SN-D118 296-9340-5-ND Battery Gas Gauge 750 6.00 5.07 
EV2011 296-9506-ND Evaluation Module for 101.00) = = for 3.3V SRAM W6-TSSOP 3.94 3.15 2.45 
BQ2012SN-D107 296-9341-5-ND Battery Gas Gauge... 7.70 616 5.20 BQ2954PN 296-9387-5-ND Lithium-lon Fast Charger 16-Dip 4.50 360 2.80 
BQ2013HEVM-001 | 296-9342-ND Evaluation Module for B02073 110 — — Ate Bete ean tone Eee 16-SOIC vee 3.60 2.80 
BQ2013HSN-A514 ‘| 296-9343-5-ND Battery Gas Gauge .... 740 5.92 5.00 -9504- i — 1011 == 
BQ2014HEVM-001 | 296-9344-ND Evaluation Module for BQ2014 100 = Dv2954S1L 296-9505-ND Evaluation Module for BQ295 — 101.00 
BQ2014HSN 296-9345-5-ND Battery Gas Gauge 740 5.92 5.00 BQ4010LYMA-70N 296-21698-5-ND 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS... 910 819 7.27 
BQ2014SN-D120 296-2220-5-ND Battery Gas Gauge 770 616 520 BO4OTOMA-85 296-9389-5-ND 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 70.83 9.75 8.65 
EV2014 296-9507-ND Evaluation Module for BO2014 10100 BQ4010YMA-70 296-9390-5-ND 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 910 819 7.27 
BQ2018EVM-001 296-9346-ND Evaluation Module for BQ2018 101.00 — BQ4011LYMA-70N 296-22088-5-ND 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 10.50 9.45 8.38 
BQ2018SN-E1 296-2221-5-ND Battery Power Monito! 428 3.42 2.66 BQ4011MA-100 296-9391-5-ND 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS.. 10.50 9.45 8.38 
BQ2018TS-E1 996-2222-5-ND Battery Power Monito! 428 3.42 2.66 BQ4011YMA-70 296-9393-5-ND 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.... 10.50 9.45 8.38 
BQ2019EVM-001 296-9347-ND Evaluation Module for BQ2019 10700 mee BO4011YMA-100 296-9392-5-ND 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS..... 7063 957 849 
BO2019PW 296-0348-5-ND ‘Advanced Battery Monitoring 439351273 BOQ4013LYMA-70N | 296-22089-5-ND ‘| 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 13.29 11.97 10.62 
BQ2022ADBZR 296-20742-1-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 225 1.80 1.35 BQ4013YMA-70 296-9394-5-ND 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 13.29 11.97 10.62 
BQ2022ADBZR 296-20742-2-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 3456.00/3,000 BQ4013YMA-70N 296-9395-5-ND 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.. 13.29 11.97 10.62 
BQ2022ALPR 296-21327-1-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 225 1.80 1.35 BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS.... 15.86 14.28 12.67 
BQ2022ALPR 296-21327-3-ND _| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 3188.00/2,000 BO4014MB-85 296-9397-5-ND 256kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS..... 30.03 28.03 26.03 
BQ2022DBZR 296-16825-1-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 510 4.08 3.45 BQ4014YMB-85 296-9398-5-ND 256kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 30.03 28.03 26.03 
BQ2022DBZR 296-16825-2-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 9486.00/3,000 BQ4015LYMA-70N 296-22090-5-ND 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.. 27.72 25.88 24.03 
BQ2022LPR 296-19767-1-ND 4K-Bit Serial EPROM with SDQ 510 4.08 3.45 BQ4015MA-70 296-9399-5-ND 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10% 70n, 27.72 25.88 24.03 
BQ2022LPR 296-19767-3-ND 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 6376.00/2,000 BQ4015YMA-70 296-9400-5-ND 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.... 27.72 25.88 24.03 
BQ2023EVM-001 296-19923-ND Evaluation Module for B02023 101.00) i BO4015YMA-85 296-9401-5-ND 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 32.64 3047 28.29 
BQ2023EVM-002 296-13541-ND Evaluation Module for BQ2023 101.00 = = BQ4016MC-70 296-9402-5-ND 1024kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS..... 32.76 30.58 28.40 
BO2023PW 296-11861-5-ND | Battery Power Monitor...... 450 3.60 2.80 BQ4016YMC-70 296-9403-5-ND 1024kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 39.02 36.42 33.82 
BQ2024DBZR 296-21948-1-ND 1.5K-Bit Serial EPROM with SDQ. 281) 225) a75 BQ4017MC-70 296-9404-5-ND 2048kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS. 63.00 58.80 54.60 
BQ2024DBZR 296-21948-2-ND | 1.5K-Bit Serial EPROM with SDQ. 4725.00/3,00 BQ20851DBT-V1P2__ | 296-17465-5-ND__| Gas Gauge for BQ29311 .... 866 7.80 6.92 
BQ2031PN-A5 296-9349-5-ND Lead Acid Fast Charge 5.60 448 3.78 BQ24001EVM 296-9377-ND Evaluation Module for BO24001 = — 43 — — 
BQ2031SN-A5 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charg 560 448 378 BQ24001PWP 296-9378-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
DV2031S2 296-19950-ND Evaluation Module for BQ2031 — 10100 — — Management 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
BQ2040EVM-001 296-9351-ND Evaluation Module for B02040 So = = BQ24001RGWEVM —_| 296-19925-ND Evaluation Module for B024001RGW _— 50.00 — — 
BQ2040SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 616 5.20 BQ24001RGWR 296-12968-1-ND Single Cell Li-lon Charge Management...20-QFN 3.60 2.88 2.24 
BQ2040SN-D111 296-13773-5-ND _|Gas Gauge IC with 7.70 6.16 5.20 BO24007RGWR 296-12968-2-ND [Single Cell Li-lon Charge Management ...20-OFN 6048.00/3,000 
BO2050HEVM-002 | 296-9352-ND Evaluation Module for BQ2050H 10100 — — Ba24002PWP 296-9379-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2050HSN-A508 | 296-9353-5-ND Lithium-Ion Gas Gauge. 7.40 5.92 5.00 Management 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
BQ2050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-lon Power Gauge. 7.70 6.16 5.20 BQ24002RGWEVM 296-19926-ND Evaluation Module for B24002RGW .— 50,00 - = 
BQ2052EVM-001 296-9354-ND Evaluation Module for BQ2052 101.00 - = BQ24002RGWR 296-12969-1-ND Single Cell Li-lon Charge Management...20-OFN 3.60 2.88 2.24 
BQ2052SN-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gauge. 8.00 640 5.40 BO24002RGWR 296-12969-2-ND [Single Cell Li-fon Charge Management ...20-OFN 6048.00/3,000 
BQ2054PN 296-9356-5-ND Lithium-lon Fast Charge. 5.18 4.14 3.22 BQ24003PWP. 296-9380-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2054SN 296-9357-5-ND Lithium-lon Fast Charge 518 4.14 3.22 Management 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
DV2054S2 296-9499-ND Evaluation Module for B02054 101.00) — = BOQ24003RGWEVM —_| 296-19927-ND Evaluation Module for BA24003RGW 6000 — 
BQ2057CDGK 296-11991-5-ND Li-lon LDO Linear Charge BQ24003RGWR 296-12970-1-ND Single Cell Li-lon Charge Management... 3.60 288 2.24 
Management for 1 Cell..........---:ee0 1.68 1.34 1.01 (Continued) 
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IRGTRUMENTS Digi@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Ups Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
BQ24003RGWR 296-12970-2-ND —_ Single Cell Li-lon Charge Management ...20-QFN 6048.00/3,000 BQ24080DRCR 296-19653-1-ND | Single Chip Li-lon and Li-Pol Charger 
BQ24004EVM 296-19928-ND Evaluation Module for BQ24004 50.00 — — 225 180 1.35 
BQ24004PWP 296-9381-5-ND Lithium-Ion Battery Charger. 3.60 2.88 2.24 BQ24080DRCR 296-19653-2-ND 
BQ24005PWP 296-9382-5-ND Lithium-Ion Battery Charg 3.60 2.88 2.24 3456.00/3,000 
BQ24006PWP 296-9383-5-ND Lithium-Ion Battery Charger... 3.60 2.88 2.24 BQ24080EVM 296-20734-ND l 000 
BQ24007PWP 296-9384-5-ND Single Cell Li-lon Charge Management BQ24081DRCR 296-21217-1-ND 1A Single Chip Li-lon ai 
Timer-Enable 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 Charger IC .... 2.25 1.80 1.35 
BQ24007RGWEVM — | 296-19929-ND Evaluation Module for BQ24007RGW............— 50.00 — — BQ24081DRCR 296-21217-2-ND Va ee th eR Ona ORD 
BQ24007RGWR 296-12971-1-ND —_| Single Cell Li-lon Charge Mi t so 00/3, 
TEMG ag) aha Am BQ24085DRCR 296-22992-1-ND _|750mA Single Chip 
7 ; Charge Management IC .... 2.38 1.90 1.43 
BQ24007RGWR 296-12971-2-ND __|Single Cell Li-lon Charge Mi t 
TREE 6048,00/3,000 BO24085DRCR 296-22992-2-ND _{750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
B024008PWP 296-9385-5-ND _| Lithium-Ion Battery Charg 3.60 288 2.24 Charge Management IC NSO SEO eal 
BQ24010DRCR 296-13714-1-ND _|Single Chip, Li-lon Charge BQ24086DRCR 296-22993-1-ND — |750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
Management 248 198 1.49 Charge Management IC... 2.38 1.90 1.43 
: a BQ24086DRCR 296-22993-2-ND —_|750mA Single Chip Li-lon/Li 
BQ24010DRCR 296-13714-2-ND Single Chip, Li-lon Charge Charge Management IC 3648.00/3,000 
Management. 3801.00/3,000 - ——— - ; 
BQ24010EVM 296-19930-ND Evaluation Module for B02401 no = = Ba24087DRCR 206;22904-1-NOIS)) 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
B024012DRCR 296-13715-1-ND —_|Single Chip, Li-lon Charge Charge Management IC an 10-50N Ee OS 
Mere Waals 9 alm ie 4Ue8 BQ24087DRCR 296-22994-2-ND  |750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
= 9 obese z S £ Charge Management IC .... 3648.00/3,000 
BQ24012DRCR 296-13715-2-ND —_] Single Chip, Li-lon Charge BQ24088DRCR 296-23443-1-ND  |750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
abaan DEM; 568 3691: Manageme er i ee -00/3,000 Charge Management IC NEW........... 238 1.90 1.43 
5 : valuation Module for . - = = =A ; ——— = 
B024013DRCR 296-13716-1-ND Single Chip, Li-lon Charge eae Rae Orage Moraconeit jon axAIMARN 
Management 2.48 1.98 1.49 BQ24100EVM 296-17258-ND Evaluation Module for B024100 5000 — — 
BQ24013DRCR 296-13716-2-ND Single Chip, Li-lon Charge BQ24100RHLR 296-17154-1-ND —_Li-lon/Li-Pol Charger . 450 3.60 2.80 
Management 3801.00/3,000 BQ24100RHLR 296-17154-2-ND __|Li-lon/Li-Pol Charger . 7560.00/3,000 
BQ24013EVM 296-19932-ND Evaluation Module for BQ24013 S00 So BO24103ARHLR 296-22739-1-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger . 450 3.60 2.80 
BQ24014DRCR 296-18392-1-ND | Single Chip, Li-lon Charge BQ24103ARHLR 296-22739-2-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger . 7560.00/3,000 
Management 2.48 1.98 1.49 BQ24103EVM 296-17259-ND Evaluation Module for — 5000 — — 
BQ24014DRCR 296-18392-2-ND [Single Chip, Li-lon Charge BQ24103RHLR 296-17155-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger . 450 3.60 2.80 
3801.00/3,000 BQ24103RHLR 296-17155-2-ND __|Li-lon/Li-Pol Charger . 7560.00/3,000 
BQ24018DRCR 296-22086-1-ND BO24105EVM 296-17260-ND Evaluation Module for BQ24105 5000 — — 
248 1.98 1.49 BQ24105RHLR 296-17159-1-ND —_Li-lon/Li-Pol Charger 700 560 4.73 
BQ24018DRCR 296-22086-2-ND —_| Single Chip, Li-lon Charge BQ24105RHLR 296-17159-2-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger 13020.00/3,000 
Management 3801.00/3,000 BQ24108RHLR 296-17398-1-ND Li-lon/Li-Pol Charge Management . 450 360 2.80 
BQ24020DRCR 296-14072-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 248 1.98 1.49 BQ24108RHLR 296-17398-2-ND Li-lon/Li-Pol Charge Management. 7560.00/3,000 
BQ24020DRCR 296-14072-2-ND _|Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 BQ24109RHLR 296-22956-1-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
B024020EVM 296-19933-ND Evaluation Module for BQ24020 50.00 — — Charge Management......csaesssestssi 20-QFN 4.50 3.60 2.80 
BQ24022DRCR 296-14397-1-ND Single Cell Li-lon Charge BQ24109RHLR 296-22956-2-ND Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
Management 2a Om) BQ24113ARHLT 296-22087-1-ND Sia retiree Ue lon/Li ie 
5 EOE = a 7 -1- ync. Switchmode, Li-lon/Li- 
BQ24022DRCR 296-14397-2-ND Paiste) - ion Charge aaa Chafije Manademnént Ags O68 Ann 
B024022EVM 296-18393-ND Evaluation Module for Sa = = BQ24113ARHLT 296-22087-2-ND —_| Sync. Switchmode, 
B024023DRCR 296-15182-1-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger 248 1.98 1.49 Charge Management 731150/250 
iS oy i-l i-! BQ24113EVM 296-17261-ND Evaluation Module for 50.00 _ _ 
B024023DRCR 296-15182-2-ND __|Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 : 
= BQ24113RHLR 296-17156-1-ND Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
BO24023EVM 296-18394-ND Evaluation Module for BQ24023 50.00 — — 
: aye Charge Management. 450 3.60 2.80 
B0Q24024DRCR 296-17054-1-ND —_| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charg 248 1.98 1.49 AGA 13RALR CASTES Svnc. Switchmod 
BQ24024DRCR 296-17054-2-ND —_|Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 ae S Maracas ADIT 
BQ24025DRCR 296-15760-1-ND —_| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 248 1.98 1.49 Boe411SEvM oes RoR) Peat nih pall ator Pata eae oe 
B0Q24025DRCR 296-15760-2-ND__| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 BQ24115RHLR 996-17160-1-ND _|Li-lon/Li-Pol Charger. 700 5.60 4.73 
Soe epnce ae ai ree Charger a oe nae BQ24115RHLR 296-17160-2-ND _|Li-lon/Li-Pol Charger . 13020.00/3,000 
nt TO0S-2- -lon/Li-Pol Charger 00/3, BO24T20EVM-001 | 296-19779-ND Evaluation Module for BQ24120 5000 — — 
Ba24027DRCR 296-19866-1-ND —_| Single Chip Li-lon and Li-Pol Charger BO24120RHLT 296-19572-1-ND single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol 
Wasson so 248 1.98 1.49 Charge Management IC ... 495 3.96 3.08 
Ba24027DRCR 296-19866-2-ND —_| Single Chip BQ24120RHLT 296-19572-2-ND | Single Chip Switchmode Li-lon/Li- 
3801.00/3,000 Charge Management IC... 731.50/250 
BQ24027EVM 296-20732-ND Evaluation Module for BQ24027 — 50.00 -_- = BQ24123RHLT 296-19573-1-ND Single Chip Switchmode 
BQ24030EVM 296-20822-ND Evaluation Module for BQ24030 ... 50.00 _ _ Charge Management IC 495 3.96 3.08 
BQ24030RHLR 296-17909-1-ND Single Chip Power Management Hee omen BQ24123RHLT 296-19573-2-ND —_| Single Chip Switchmode Li-lon/ 
ystem .... 05 i 6 Charge Management IC .... 731.50/250 
BQ24030RHLR 296-17909-2-ND Single-Chip Power Management BQ24125RHLR 296-22881-1-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol 
System ..... 6804.00/3,000 Charge Management IC..... 7.00 5.60 4.73 
BQ24031RHLR 296-21372-1-ND Single-Chip Charge and System Power-Path BQ24125RHLR 296-22881-2-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol 
Management IC .20-QFN 4.05 3.24 2.52 Charge Management IC ... 13020.00/3,000 
BQ24031RHLR 296-21372-2-ND —_| Single-Chip Charge and System Power-Path BQ24200DGN 296-12409-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li 
Management IC 6804.00/3,000 Charge Management... 213) One E28! 
BQ24032AEVM 296-20823-ND Evaluation Module for BO24032A Got BQ24200EVM 296-13542-ND Eval. Module for BQ24200-B024205 . 50.00 — — 
BQ24032ARHLR 296-18285-1-ND __|Single-Chip Charge and System B024201DGN 296-12410-5-ND _[4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
Power-Path Management IC .........sss0000 4.05 3.24 252 Charge Management, 213 1.70 1.28 
BQ24032ARHLR 296-18285-2-ND —_| Single-Chip Charge and System BQ24202DGN 296-12411-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon an 
Power-Path Management IC... 6804.00/3,000 Charge Management... 213 1.70 1.28 
BQ24035EVM 296-20824-ND Evaluation Module for BQ24035 50.00 — — Ba24203DGN 296-12412-5-ND (one Mahigeene Li-Pol Seba donee 
BQ24035RHLR 296-17803-1-ND Single-Chip Charge and System ze z : z 
Power-Path Management IC... 20-QFN 4.05 3.24 2.52 Ba24204DGN 296-12413-5-ND Ceo Pol eee es 
BQ24035RHLR 296-17803-2-ND Single-Chip Charge and System I an 7 c : 
Power-Path Managment IC... 20-QFN 6804,00/3,000 BQ24205DGN 296-12414-5-ND eae Maaetetiee i a AR 1D 
BO24038RHLT AHEAD ee eee oo-ofn [CORE Comteten BQ24300DSGR 296-23075-1-ND —_|Charger Front End Protection IC 138 1.10 83 
Ba24038RHLT 996-18286-2-ND Single-Chip Charge and System BQ24300DSGR eae 2D Charger Front End Protection IC 2112.00/3,000 
BQ24304DSGR 296-23076-1-ND Charger Front End Protection IC 138) 110) 483 
Power-Path Management IC................4 20-QFN 665.00/250 e C54 : 
Ba24060DRCT 296-19867-1-ND 4A Single Chio Li-l d Li-Pol Ch BQ24304DSGR 296-23076-2-ND Charger Front End Protection IC 2112.00/3,000 
ingle Ualp:-letonand Ltror Charge BQ24314ADSGR 296-23340-1-ND | Charger Front End Protection IC 138 110 83 
Management IC 2.48 1.98 1.54 B024314ADSGR 296-23340-2-ND —_|Charger Front End Protection IC 2112.00/3,000 
BO24060DRCT 206-19867-2-ND/ 9) 1A Single Chip Li-ton an aaaeER BO24314DSGR 296-02998-1-ND | Charger Front End Protection IC 738 110 83 
: BQ24314DSGR 296-22998-2-ND — | Charger Front End Protection IC 2112.00/3,000 
BQ24061DRCR 296-19868-1-ND | 1A Single Chip Li-lon and B024315DSGR 296-23341-1-ND Chater Front End Protection IC 138 1.10  .83 
Management IC 248 1.98 1.49 BQ24315DSGR 296-23341-2-ND | Charger Front End Protection IC 2112.00/3,000 
BQ24061DRCR 296-19868-2-ND 1A Single Chip Li BQ24316DSGR 296-22613-1-ND Overvoltage and Overcurrent 
Management IC 3801.00/3,000 Protection IC 138 110 83 
BQ24064DRCR 296-19869-1-ND | 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol Charge BOD43T6DSGA 296-22613-2-ND | Overvoltage and Overcurrent 
Management IC ......... 2.48 1.98 1.49 Protection IC. 2112.00/3,000 
BO24064DRCR 296-19869-2-ND [1A Single Chip Li-lon a B024316DSJR 296-23342-1-ND —_| Overvoltage an 
Management IC 3801.00/3,000 Protection IC. 1.63 1.30 .98 
BQ24070EVM 296-20733-ND Evaluation Module for BQ24071 50.00 = = BQ24316DSJR 296-23342-2-ND Overvoltage and Overcurrent 
BQ24070RHLR 296-19652-1-ND Single Chip Charge and System Power Protection IC. 2496.00/3,000 
Path Management IC 3.60 2.88 2.24 BQ24380DSGR 296-23385-1-ND Overvoltage and Overcurrent 
BQ24070RHLR 296-19652-2-ND Single Chip Charge and System Power Protection IC NEW........... AS87110 283) 
Path Management IC 6048.00/3,000 BQ24380DSGR 296-23385-2-ND Overvoltage and Overcurrent 
BQ24071RHLT 296-20743-1-ND Li-lon Charge and System Power-Path Protection IC NEW........... 2112.00/3,000 
Management IC ad 4.05 324 252 BQ24381DSGR 296-23444-1-ND Overvoltage and Overcurrent 
BQ24071RHLT 296-20743-2-ND Li-lon Charge and System Power-Path Protection IC NEWS... 138 1.10 83 
Management IC 598.50/250 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 
Up Ls Digi-Key Price Each Vell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
BQ24381DSGR 296-23444-2-ND | Overvoltage and Overcurrent BQ27010DRKR 296-20634-1-ND —_Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge. 439 351 273 
Protection IC NEW!.. 2112.00/3,000 BQ27010DRKR 296-20634-2-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge. 7371.00/3,000 
Ba24400D 296-12622-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge BQ27200DRKR 296-17521-1-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 
Management 3.49 2.79 247 Gas Gauge..... seed 3.38 2.70 2.10 
BQ24400PW 296-12623-5-ND Programmable BQ27200DRKR 296-17521-2-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 
Management 349 2.79 2417 Gas Gauge... 5670.00/3,000 
Ba24401D 296-12624-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge BQ27200EVM 296-20828-ND Evaluation Module for BO27200 — 00 — — 
Management. 3.49 279 217 BQ27210DRKR 296-21511-1-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge.. 10-SON 4.39 3.51 2.73 
BQ24401PW 296-12625-5-ND | Programmable NiCd/NiMH Charge BQ27210DRKR 296-21511-2-ND —_|Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge. .10-SON 7371.00/3,000 
Management S49 2.79" 2h BQ27350PWR 296-21665-1-ND Single Cell Li-lon Battery Manager.....20-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
BQ24700PW 296-12361-5-ND | Battery Charge! BQ27350PWR 296-21665-2-ND _| Single Cell Li-lon Battery Manager...... 20-TSSOP 4590.00/2,000 
with DPM 6.20 4.96 4.19 BQ27500DRZT 296-22633-1-ND System Side Impedance Track™ 
BQ24701PW 296-12362-5-ND Battery Charger Controller/Selector Fuel Gauge... 421 387 (2.62 
with DPM 24-TSSOP 6.20 4.96 4.19 BQ27500DRZT 296-22633-2-ND | System Side Impedance Track™ 
BQ24702PW 296-15264-5-ND. Battery Charger Controller and Fuel Gauge..... 621.75/250 
System Power Selector...............-+ 24-TSSOP 4.73 3.78 2.94 BQ27500EVM 296-23174-ND Evaluation Module for BQ2750X...... - _ 
BQ24702PWR 296-20825-1-ND Battery Charger Controller an BQ29311PW 296-13067-5-ND 3 and 4-Cell Li-Ion or Li-Pol 
System Power Selector.............-:+ 24-TSSOP 4.73 3.78 2.94 Battery Protection... 94-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
BQ24702PWR 296-20825-2-ND Battery Charger Controller and BQ29312APW 296-18644-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
System Power Selector. 5356.00/2,000 Battery Protection..............-sssses 24-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
BQ24703EVM 296-18396-ND Evaluation Module for BQ24703 .. 50.00 — — BQ29312ARTHR 296-19870-1-ND — |2, 3, and 4-Cell Li-Ion or 
BQ24703PW 296-15113-5-ND. Battery Charger Controller/Selecto Battery Protection... 2.25 1.80 1.40 
with DPM 4733.78 2.94 BQ29312ARTHR 296-19870-2-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li 
BQ24703RHDR 296-17828-1-ND. Battery Charger Controller/Selector Battery Protection... 3780.00/3,000 
with DPM 473 378 294 BQ29312PW 296-15247-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-Ion or Li-Pol 
BQ24703RHDR 296-17828-2-ND. Battery Charger Controller/Selector Battery Protection .24-TSSOP 2.39 1.91 1.49 
with DPM. 7938.00/3,000 BQ29330DBT 296-18607-5-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li 
BQ24705RGER 296-22957-1-ND | Host-Contro! Battery Protection 30-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
Battery Charger... 495 3.96 3.08 BoO20400PW 296-15331-5-ND _|2, 3, and 4-Cell Li-lon Battery 
BQ24705RGER 296-22957-2-ND Host-Controlled Multi-Chemistry Protection. 126 1.05 .84 
Battery Charger... 24-QFN 8316.00/3,000 BQ29401PW 296-16673-5-ND | 2 to 4-Cell Li-lon Battery Protectio 1.20 1.00 80 
BQ24721CRHBR 296-21373-1-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell Sync. BQ29410DCT3R 296-20830-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Ce 
Switch-Mode Charger 5.14 412 3.47 Li-lon Batteries 1.29 1.08.86 
BQ24721CRHBR 296-21373-2-ND Aa Mut Chemsy and BO2o410DCTSR 296-20830-2-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
witch-Mode Charger 9561.00/3,000 Li-lon Batteries 1677.00/3,000 
BO24721EVM 296-19455-ND Evaluation Module for BO24721 — 5200 = — ~~ — BQ29410DCTR 296-21218-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell peta: 
BQ24730RGFR 296-19661-1-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell i. i a 
f Li-lon Batteries 1.29 1.08 86 
Sync. Switch-Mode Charge 40-QFN Stood 22s /e B029410DCTR 296-21218-2-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24730RGFR 296-19661-2-ND | Adv. Multi-Chemistry and Mu Li-lon Batteries 4677.00/3,000 
Sync. Switch-Mode Charger.........sss0s0- 40-QFN 10266.00/3,000 = aa 7 af = 
BO24740RHDR 296-21374-1-ND _|Host-Controlled Multi-Chemistry Battery Beee OE ao aca ig Voltage Protection for 2, 8, or 4-Cell 
Charger 2 518 444 3.22 Li-lon Batteries 1.29 1.08 86 
8024740RHDR 296-21374-2-ND _|Host-Conirolied Multi-Chemistry Battery BO2O4TOPWRE4 eee Dag) Voltage Protection for 
2 8694.00/3,000 Li-lon Batteries ia 1.29 1.08 86 
BO24745RHDT 296-22995-1-ND Sead BQ29410PWRG4 296-21298-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Li-lon Batteries eS 1144.00/2,000 
Battery Charger. 6.40 512 432 - - 
BOO4745RHDT 296-22995-2-ND |SMBus-Controlled Level 2 Mult Bee HOGI pace caaal mm Voliage Protection for 2, 3, of 4-Cel ar eee 
Battery Charger... este B029411DCT3R 296-20831-2-ND _|Voltage Protection for 3,8, or 4-eii i acting 
BQ24750RHDR 296-21375-1-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry Battery EGR Babee neo TTRAMACIT 
desareonitig eee ne SUL) ea SS) B029411DCTR 296-21219-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Li-lon Batteries 129° 1.08 86 
gooa7sianHoR ~~ [FEEDUETESNO ONTO i Sut Chemisty 300, 00/3;000 BO2O4T1DCTR 296-21219-2-ND _|Vollage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Li-lon Batteries 1677.00/3,000 
Battery Charger... 5.00 4.00 3.38 Ley ; fe : 
BO24751ARHDR | 296-22875-2-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry Bo29411PW cacao | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cal ose. agate 
4 ep) i a, cats ~ -1- oltage Protection for 2, 3, or 4-Ce! 
BQ24751RHDR 296-21376-1-ND sce Catal Mill ey BO29411PWRE4 =| 296-21220-1-ND pene rate for 2, 3, or 4-Cell (155M Galo cae 
Charger... 5.00 4.00 3.38 2 a Z Z Z 
BOo4751RHOR 296-21376-2-ND  |Host-Controlled Multi-Chemistry Battery Bq2947 1 PWRG4 296-21220-2-ND Voltage Froiection for 2, 3, or 4-Cell Taavasann 
Charger... 9300.00/3,000 lon Batteries AEE) 
8024901 PW 296-14073-5-ND —_| Single Cell Li-lon/Li 473° 3.78 2.94 BQ29412DCT3R 296-19277-1-ND bare ately for 2, 3, or 4-Cell jae. 483) 80 
BQ25010EVM 296-20826-ND Evaluation Module for BQ25010 50.00 — — : : : : 
B025010RHLR 296-17639-1-ND __|Charger and DC/DC Converte 3.38 2.70 2.10 BQ29412DCT3R 296-19277-2-ND voraas fatally for 2, 3, or 4-Cell sesame 
BQ25010RHLR 296-17639-2-ND [Charger and DC/DC Convertel 5670.00/3,000 PUOETPITATT PAGE Pea Volta fara a arated a 
BQ25012RHLR 296-17804-1-ND | Charge/Power Managemen 3.38 270 210 -21723-1- Tee Ree or2, 3, ora Gel ies fea 
BQ25012RHLR 296-17804-2-ND Charge/Power Management. 5670.00/3,000 a é 3 
BQ25015RHLR 296-21510-1-ND Single Chip Charger and DC/I Ba29412DCTR 296-21723-2-ND Note Hotei for 2, 3, or 4 Cell paanadn 
for Portable Applications ...............:.:--+0 3.60 2.88 2.24 5 Bobaled 
BO2501S5RHLR 296-21510-2-ND [Single Chip Charger and DC/DC Converter Ba29412PW 296-19456-5-ND voltage Frotection for 2, 3, or 4-Cell nore rene 
for Portable Applications ................0--++ 20-QFN 6048.00/3,000 : ~ = = = 
BQ25017RHLR 296-21697-1-ND Single Chip Charger and DC/DC BQ29412PWRG4 296-21724-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell 
Converter 3.60 288 2.24 Li-lon Batteries = 135 113 90 
BQ25017RHLR 296-21697-2-ND Single Chip BQ29412PWRG4 296-21724-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell 
Converter 6048.00/3,000 Li-lon Batteries . 1198.00/2,000 
BQ26100DRPR 296-20633-1-ND | SHA-1/HMAC Based Security and EV2300 296-18432-ND Evaluation Module for 5000S ie 
Authentication IC 293 2.34 1.82 BQ29413DCTR 296-21328-1-ND 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26100DRPR 296-20633-2-ND | SHA-1/HMAC Based Security and Li-lon Batteries 129° 1.08 86 
Authentication IC... 4914.00/3,000 BQ29413DCTR 296-21328-2-ND 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26150DCKR 296-18601-1-ND _| Battery Pack Security/Authentication 2.93 2.34 1.82 Li-lon Batteries . - 1144.00/2,000 
BO26150DCKR 296-18601-2-ND | Battery Pack Security/Authentication IC..SC70-5 4914,00/3,000 Bd29413PWR 296-21329-1-ND ie vores Pro eT ssop MADOC 
BQ26150EVM-001 | 296-20827-ND Evaluation Module for BQ26150 .. — 10100 — — i-lon Batteries i d : d 
BQ26200EVM-001 | 296-19934-ND Evaluation Module for B026200 — 10100 — — BQ29413PWR 206-21329-2-ND [ABV Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26200PW 296-12626-5-ND | High Performance Battery Monito 450 3.60 2.80 Li-lon Batteries ... 8-TSSOP 1144.00/2,000 
BQ26220EVM-001 _| 296-18397-ND Evaluation Module for BQ26220-0 101.00 — — BQ29414DCTR 296-21377-1-ND 4. ithe valde Protection for 2, 3, or 4~ el Hey yan 
BO26220PW 296-14004-5-ND [High Perf Battery Monitor with i-lon Batteries : : : 
Voltage and Temperature... TSSOP 461 369 287 B029414DCTR 296-21377-2-ND | 4.55V, Voltage Protection for 
BQ26221PWR 296-17161-1-ND —_|High Performance Battery Monitor ......8-TSSOP 4.61 3.69 2.87 Li-lon Batteries SMB 1677.00/3,000 
BQ26221PWR 296-17161-2-ND High Performance Battery Monito! 8-TSSOP 5228.00/2,000 BQ29414PWR 296-21378-1-ND 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26231EVM-001 | 296-19935-ND Evaluation Module for BQ26231 a 101.00 — — Li-lon Batteries . 8-TSSOP 1.29 1.08 .86 
BQ26231PW 296-12269-5-ND —_| Battery Coulomb Counter ST1SSOP 3.38 270 2.10 BQ29414PWR 296-21378-2-ND | 4.55V, Voltage Pri Cell 
BQ26500EVM-001 | 296-18398-ND Evaluation Module for BQ26500-001 — 101.00 — — Li-lon Batteries ...8-TSSOP 1144.00/2,000 
BQ26500PW 296-15848-5-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery BQ29415DCTR 296-21379-1-ND ae verge | Protection for 2, 3, or 4-Cell Nan fae - 
Gas Gauge... 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 i-lon Batteries : i : 
BQ26500PWR 296-16775-1-ND. Single-Cell Li- Jon and Li-Pol Battery BQ29415DCTR 296-21379-2-ND 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Gas Gauge........ 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 Li-lon Batteries 1677.00/3,000 
BQ26500PWR 296-16775-2-ND Single-Cell Li- ion and Li BQ29415PWR 296-21380-1-ND 4.6V, Voltage Protection for F 
Gas Gauge... 8-TSSOP 5992.00/2,000 Li-lon Batteries 1/29) 91/08) 9.86. 
BQ26501PW 296-16925-5-ND —_| Single-Cell BQ29415PWR 296-21380-2-ND | 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Gas Gauge... 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 Li-lon Batteries ...8-TSSOP 1144.00/2,000 
BQ27X00-TESTER 296-20829-ND ie System fr BQ27X00 Based henna BQ29419PWR 296-22030-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
ircuit Boards 52. = = Li-lon Batteries ..8-TSSOP 1.29 1.08 86 
BQ27000DRKR 296-17428-1-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery BQ29419PWR 296-22030-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Gas Gauge... 3.38 270 2.10 Li-lon Batteries ...8-TSSOP 1144.00/2,000 
BQ27000DRKR 296-17428-2-ND | Single-Cell TPS3600D20PW 296-10906-5-ND | 2V Battery Backup Supervisor 
Gas Gauge... 5670.00/3,000 for Low Power Processors.............- 14-TSSOP 4.50 360 2.80 
BQ27000EVM 296-18399-ND Evaluation Module for BQ27000 w= 101.00 — — 
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INSTRUMENTS Digi2Reel 4 y 
TBI Digi-Key Price Each Ubi Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i] 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
TPS3600D25PW 296-12017-5-ND 2.5V Battery Backup Supervisor TPS65010RGZR 296-15241-1-ND Power and Battery Management IC for 
for Low Power Processors .............. 14-TSSOP 4.50 3.60 2.80 Li-lon Powered Systems. 5.10 4.08 3.45 
TPS3600D33PW 296-12237-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65010RGZR 296-15241-2-ND Power and Battery Management IC for 
for Low Power Processors . 4-TSSOP 4.50 3.60 2.80 Li-lon Powered Systems.. 7905.00/2,500 
TPS3600D33PWR 296-10907-1-ND 3.3V Battery Backup Supervis: TPS65011EVM-049 | 296-18989-ND Evaluation Module for TPS6:! -— 101.00 = = 
for Low Power Processors .........0-0 14-TSSOP_ 5.18 4.14 3.22 TPS65011RGZR 296-16813-1-ND Power/Battery Management 5.10 4.08 3.45 
TPS3600D33PWR 296-10907-2-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65011RGZR 296-16813-2-ND Power/Battery Managemen 7905.00/2,500 
for Low Power Processors.............. 14-TSSOP 5100.00/2,000 TPS65012RGZR 296-16831-1-ND Power/Battery Managemen 5.10 4.08 3.45 
TPS3600D50PW 296-12238-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65012RGZR 296-16831-2-ND Power/Battery Managemen 7905.00/2,500 
for Low Power Processors . 450 3.60 2.80 TPS65013RGZT 296-17390-1-ND Linear Charger Mgmt for Sing! 
TPS3600EVM-186 296-12381-ND Evaluation Module for TPS36\ 50.00 -> = Li-Pol Cells 5.70 4.56 3.85 
TPS3606-33DGS 296-10909-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65013RGZT 296-17390-2-ND Linear Charger Mgmt for Single Li-lon or 
for Low Power Processors ............... 10-MSOP 3.26 2.61 2.03 Li-Pol Cells 926.25/250 
TPS3610TSOPW 296-10910-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65014RGZT 296-17695-1-ND Power/Battery Managemen 5.70 4.56 3.85 
for RAM Retention 14-TSSOP 3.71 297 2.31 TPS65014RGZT 296-17695-2-ND Power/Battery Management... 926.25/250 
TPS3610U18PW 296-12239-5-ND 1.8V Battery Backup Supervisor TPS65020EVM-110 | 296-21164-ND Evaluation Module for TPS650: 50.00 _- - 
for RAM Retention 14-TSSOP_ 3.71 2.97 2.31 TPS65020RHAT 296-18582-1-ND Power Management IC for Li-Ion Powered 
TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND Adj. Battery Backup Supervisor System Nie 40-QFN 680 544 4.59 
for RAM Retention 815 2152" 1196 TPS65020RHAT 296-18582-2-ND Power Management IC for 
TPS3617-50DGK 296-10913-5-ND 5V Battery Backup Supervisor System .. 1105.00/250 
for RAM Retention 2.70 216 1.68 TPS65021EVM-110 | 296-21165-ND Evaluation 50.00 = = 
TPS3618-50DGKT | 296-17574-1-ND —_/ 5V Battery Backup Supervisor TPS65021RHAT 296-19362-1-ND | Power Management IC for Li-lon 
for RAM Retention 3.26 2.61 2.03 Power System ............ 6.80 5.44 4.59 
TPS3618-50DGKT 296-17574-2-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65021RHAT 296-19362-2-ND Power Management IC for 
for RAM Retention 482.25/250 Power System 1105.00/250 
TPS3619-33DGK 296-12141-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65022RHAR 296-20693-1-ND Power Mgmt IC 6.10 488 412 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 TPS65022RHAR 296-20693-2-ND Power Mgmt IC for Li-lo 0-QFN 9455.00/2,500 
TPS3619-33MDGKREP| 296-22436-1-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65023RSBT 296-21318-1-ND Power Management IC for 
for RAM Retention 6.60 5.28 4.46 Powered Systems............csssccsccccsssesseee! 40-QFN 7.30 5.84 4.93 
TPS3619-33MDGKREP| 296-22436-2-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65023RSBT 296-21318-2-ND Power Management IC for 
for RAM Retention 10230.00/2,500 Powered Systems 1186.25/250 
TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65030YZKT 296-19560-1-ND Power Management IC for 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 USB-OTG 25-DSBGA 6.10 4.88 4.12 
TPS3620-33DGKR 296-17452-1-ND 3.3V Backup Battery Supervisor TPS65030YZKT 296-19560-2-ND Power Management IC for 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 USB-OTG 25-DSBGA 991.25/250 
TPS3620-33DGKR 296-17452-2-ND 3.3V Backup Battery Supervisor TPS65040ZQER 296-21349-1-ND Clock/Power Management IC 
for RAM Retention 3465.00/2,500 for RF System 8.33 7.50 6.65 
TPS3620-33MDGKREP | 296-22437-1-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65040ZQER 296-21349-2-ND Clock/Power Management IC 
for RAM Retention 5.62 4.50 3.80 for RF System 15187.50/2,500 
TPS3620-33MDGKREP | 296-22437-2-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65050RSMT 296-21557-1-ND 6-Channel Power Management I 461 369 287 
for RAM Retention 8710.00/2,500 TPS65050RSMT 296-21557-2-ND 6-Channel Power Management I 681.75/250 
TPS3620-50DGKR 296-17575-1-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65051RSMT 296-21558-1-ND 6-Channel Power Management I 484 3.87 3.01 
for RAM Retention... 248 1.98 1.54 TPS65051RSMT 296-21558-2-ND 6-Channel Power Management I 715.00/250 
TPS3620-50DGKR 296-17575-2-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65052RSMT 296-21559-1-ND 6-Channel Power Management I 484 387 3.01 
for RAM Retention 3465.00/2,500 TPS65052RSMT 296-21559-2-ND 6-Channel Power Management I 715.00/250 
TPS3805H33MDCKREP | 296-18152-1-ND TPS65053RGET 296-21686-1-ND 5-Channel Power Management I 4.61 3.69 2.87 
2.20 1.76 1.32 TPS65053RGET 296-21686-2-ND 5-Channel Power Management | 681.75/250 
TPS3805H33MDCKREP | 296-18152-2-ND TPS65054RSMT 296-21560-1-ND 6-Channel Power Management I 484 3.87 3.01 
3378.00/3,000 TPS65054RSMT 296-21560-2-ND 6-Channel Power Management I 715.00/250 
TPS3805H33QDCKREP | 296-22438-1-ND TPS65056RSMT 296-21561-1-ND 6-Channel Power Management I 484 387 3.01 
141° 1.18 94 TPS65056RSMT 296-21561-2-ND 6-Channel Power Management IC.. 715.00/250 
TPS3805H33QDCKREP | 296-22438-2-ND Voltage Detector, Push/Pull Reset TPS65140IPWPRQ1 | 296-19612-1-ND Triple Output LCD Supply .. -24-TSSOP 4.28 3.42 2.66 
Output 1833.00/3,000 TPS65140IPWPRQ1 | 296-19612-2-ND | Triple Output LCD Supply .. .24-TSSOP 4846.00/2,000 
TPS3809K33MDBVREP | 296-22439-1-ND 3.3V Voltage Supervisor SOT-23 1.60 1.28 .96 TPS65145RGER 296-16904-1-ND Triple Output LCD Supply w/Regulator ...24-QFN 3.60 2.88 2.24 
TPS3809K33MDBVREP | 296-22439-2-ND 3.3V Voltage Supervisor SOT-23 2457.00/3,000 TPS65145RGER 296-16904-2-ND Triple Output LCD Supply w/Regulator . 4347.00/3,000 
TPS3809L30MDBVREP | 296-22440-1-ND 38V Voltage Superviso SOT-23 1.60 1.28 .96 TPS65162RGZR 296-21974-1-ND Compact LCD Bias IC ! 5.24 420 3.27 
TPS3809L30MDBVREP | 296-22440-2-ND 3V Voltage Superviso SOT-23 2457.00/3,000 TPS65162RGZR 296-21974-2-ND Compact LCD Bias IC 7340.00/2,500 
TPS3813K33MDBVREP | 296-22441-1-ND —_/ 3.3V Processor Supervisory TPS65167RGZR 296-21975-1-ND | Compact LCD Bias Supply . 450 360 2.80 
Circuit 5.18 4.14 3.22 TPS65167RGZR 296-21975-2-ND | Compact LCD Bias Supply . 6300.00/2,500 
TPS3813K33MDBVREP | 296-22441-2-ND 3.3V Processor Supervisory TPS65800RTQR 296-19613-1-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery and 
Circuit 8694.00/3,000 Power Management IC 958 863 7.65 
TPS3838E18MDBVREP | 296-22442-1-ND 1.8V Nanopower Supervisory TPS65800RTQR 296-19613-2-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery and 
Circuit. 2.25 1.80 1.40 Power Management IC 14202.00/2,000 
TPS3838E18MDBVREP | 296-22442-2-ND | 1.8V Nanopower Supervisory TPS65800RTOT 296-19365-1-ND | Integrated Single Cell Li-lon Battery 
Circuit 3780.00/3,000 and Power Management IC 10.58 9.53 8.45 
TPS3838J25MDBVREP | 296-22443-1-ND 2.5V Nanopower Supervisory TPS65800RTQT 296-19365-2-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery 
Circu SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 and Power Management IC... 2024.00/250 
TPS3838J25MDBVREP | 296-22443-2-ND 2.5V N TPS65810EVM 296-19715-ND Evaluation Module for TPS658 152.00 = 
Circuit. SOT-23-5 3780.00/3,000 TPS65810RTOT 296-19645-1-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS3838K33MDBVREP | 296-22444-1-ND 3.3V Nanopower Supervisory Management IC 11.91 10.73 9.51 
Circuit SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 TPS65810RTOT 296-19645-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS3838K33MDBVREP | 296-22444-2-ND 3.3V Nanopower Su; Management IC 2279.00/250 
Circuit... 3780.00/3,000 TPS65811RTOQT 296-21648-1-ND Single Cell Li-lon 
TPS61100RGER 296-15141-1-ND Dual Outpu' Management IC 11.91 10.73 9.51 
Converter... scene 3.38 270 2.10 TPS65811ATOT 296-21648-2-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS61100RGER 296-15141-2-ND Dual Output, Single Cell Boost Management IC 2279.00/250 
Converter... 5670.00/3,000 TPS65820RSHR 296-19794-1-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS61103RGER 296-15142-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost Management IC 10.83 9.75 8.65 
Converter... 3:08) 2:70) 2:10 TPS65820RSHR 296-19794-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
TPS61103RGER 296-15142-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost Management IC 16056.00/2,000 
Converter... 5670.00/3,000 TPS68000DBTR 296-19561-1-ND | Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
TPS61106RGER 296-15143-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost CCFL Controller 30-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
Converter... 3.38 2.70 2.10 TPS68000DBTR 296-19561-2-ND —_| Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
TPS61106RGER 296-15143-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost CCFL Controller 30-TSSOP 6250.00/2,000 
Converter... 5670.00/3,000 TPS650240RHBT 296-22475-1-ND Power Management IC for Li 
TPS61107RGER 296-15144-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost Powered Systems 6.50 5.20 4.39 
Converter... 3.38 2.70 2.10 TPS650240RHBT 296-22475-2-ND Power Management IC for 
TPS61107RGER 296-15144-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost Powered Systems. 2-QFN 1056.25/250 
Converter. 5670.00/3,000 TPS650241RHBT 296-22476-1-ND Power Management 
TPS61130EVM-206 =| 296-18974-ND Evaluation Module for TPS61130-206 . 50.00 =— = Powered Systems 7.20 5.76 4.86 
TPS61130PW 296-13521-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650241RHBT 296-22476-2-ND Power Management IC for Li 
Cell Sepic Converter... 461 3.69 2.87 Powered Systems 1170.00250 
TPS61130RSAR 296-16921-1-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650242RHBT 296-22477-1-ND Power Management IC for 
Cell Sepic Converter 461 3.69 2.87 Powered Systems 6.50 5.20 4.39 
TPS61130RSAR 296-16921-2-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650242RHBT 296-22477-2-ND Power Management IC for Li 
Cell Sepic Converter .... 1 7749.00/3,000 Powered Systems 1056.25/250 
TPS61131PW 296-13522-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650243RHBT 296-23066-1-ND Power Management IC for Li-lon 
Cell Sepic Converter .... 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 Powered Systems... 32-QFN 7.20 5.76 4.86 
TPS61132PW 296-13523-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650243RHBT 296-23066-2-ND Power Management IC for 
Cell Sepic Converter... 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 Powered Systems 4170.00/250 
TPS61132RSAR 296-18975-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650244RHBT 296-23067-1-ND Power Management IC for Li 
Cell Sepic Converter .... 461 369 2.87 Powered Systems 6.50 5.20 4.39 
TPS61132RSAR 296-18975-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS650244RHBT 296-23067-2-ND Power Management IC for Li-lon 
Cell Sepic Converter 7749.00/3,000 Powered Systems 1056.25/250 
TPS65010EVM-230 | 296-18988-ND Evaluation Module for 0 —  — (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 933 


EXAS igi . POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel : ! 
UB Digi-Key Price Each Ul Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS650245RHBT 296-23068-1-ND | Power Management IC for Li-lon TPS40009EVM-001 | 296-18950-ND Evaluation Module for TPS40009-001 .......... — 50.00 — — 
Powered Systems 6.50 5.20 4.39 TPS40020PWP. 296-16713-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. 
TPS650245RHBT 296-23068-2-ND Power Management IC for Li-lon Buck Controller. 3126 «2.61 2.03 
Powered Systems... 1056.25/250 TPS40021PWP. 296-16714-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. 
UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Charger 5.50 4.40 3.72 Buck Controller. 2.59 2.07 1.61 
UC2909DW 296-12527-5-ND _| Switchmode Lead-Acid TPS40021EVM-001 | 206-18951-ND Evaluation Module for TPS40021-001 — 5000 — — 
Battery Charger... 6.10 488 412 TPS40050PWP. 296-15042-5-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 
UC2909N 296-2229-5-ND Lead-Acid Battery Charger 610 4.88 4.12 TPS40050QPWPRQ1 | 296-16963-1-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 
UC3906DW 296-2230-5-ND Lead-Acid Battery Charger 550 4.40 3.72 TPS40050QPWPRQ1 | 296-16963-2-ND —_| Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 
UC3906N 296-11621-ND Lead-Acid Battery Charger 550 440 3.72 TPS40051PWP 296-15043-5-ND __|Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 
UC39060 296-12193-5-ND _| Lead-Acid Battery Charger 550 440 3.72 TPS40051QPWPRO1 |296-16964-1-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller... 16-HTSSOP 3.71 297 2.31 
UC3909DW 296-11345-5-ND —_| Lead-Acid Switchmode TPS40051QPWPRQ1 | 296-16964-2-ND —_| Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 
Charge Management... 6.10 4.88 4.12 TPS40053PWP. 296-15044-5-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 
UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmode TPS40054PWP 296-18952-5-ND — |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 297 2.31 
Charge Management... 6.10 4.88 4.12 TPS40055EVM-001 296-18953-ND Evaluation Module for TPS40055-001 — | 50,00 - - 
UCC3911DP-1 296-11540-5-ND _| 2-Cell Lithium-lon Protector Circui 6SOIC 484 387 3.01 TPS40055EVM-002 | 296-18954-ND Evaluation Module for TPS40055-002 — 50.00 — — 
UCC3911DP-2 296-11541-5-ND —_| 2-Cell Lithium-Ion Protector Circu! 6-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS40055MPWPREP | 296-22445-1-ND —_| Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 5.18 4.14 3.22 
UCC3911DP-3 296-11542-5-ND —_| 2-Cell Lithium-Ion Protector Circu! 6-SOIGC 4.84 3.87 3.01 TPS40055MPWPREP | 296-22445-2-ND —_ Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 5866.00/2,000 
UCC3911DP-4 296-11543-5-ND | 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit......16-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS40055PWP 296-17510-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 
UCC3956DW 296-11560-5-ND Lithium-lon Battery Circuit. 461 3.69 2.87 TPS40056PWP. 296-19709-ND Wide-Input Sync. Tracking 
UCC3956N 296-2233-5-ND Lithium-Ion Battery Circuit 461 3.69 2.87 Buck Controller 3.04 2.43 1.89 
UCC3957M-1 296-2234-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 5.06 4.05 3.15 TPS40057PWP. 296-17235-ND Wide-Input Sync. Buck Controlle! ole. O Tm osai 
UCC3957M-2 296-2235-5-ND Lithium-Ion Protector Circuit 5.06 4.05 3.15 TPS40060EVM 296-18955-ND Evaluation Module for TPS4006 50.00 — — 
UCC3957M-3 296-2236-5-ND Lithium-Ion Protector Circuit 5.06 4.05 3.15 TPS40060PWP 296-14389-ND Wide-Input Sync. Buck Controlle! 3.83 3.06 2.38 
UCC3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-Ion Protector Circuit 5.06 4.05 3.15 TPS40061PWP 296-14390-ND Wide-Input Sync. Buck Controlle! 3.83 3.06 2.38 
Buck Regulators TPS40070PWP 296-16773-ND Synchronous Buck Controller .... 2.0007 el6l 
7763-14 ing Switchi TPS40071EVM-001 | 296-18956-ND Evaluation Module for TPS40071-001 .......... — 63 — — 
oe eee oe. 93782 | TPSt007sPwr | 29616774-ND | Synctronaus Buck Controle... 1-HTSSOP 804 243 1.89 
z 2. i itchit 7 ie d Evaluation Module for TPS4007: 50.00 = = 
psiuacceed i eevinc ny Setehing 1007.50/2,500 TPS40074RHLR | 296-18670-1-ND _| Midrange Input Sync. Buck Controile 3.04 2.43 1.89 
MC33063ADRJR 296-21744-1-ND 1.5A Peak B é TPS40074RHLR 296-18670-2-ND Midrange Input Sync. Buck Controller ....20-QFN 5103.00/3,000 
Switching Regulator .... ho 1.05 88 70 TPS40075RHLT 296-19886-1-ND Midrange Input Sync. Buck Controller....20-QFN 4.05 3.24 2.52 
- -2-| i TPS40075RHLT 296-19886-2-ND Midrange Input Sync. Buck Controller ....20-QFN 598.50/250 
i =e shield am Recon ton TS40090RHOR | 206-19887-1-ND [2 3, or 4-Phase Prog, Sync. Buck eee 
a 4 : ‘ ‘ontroller. i i . 
MG33063AMDREP Ea nie oom <EN <i TPS40090RHDR —‘| 296-19887-2-ND —_|2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
MC33063AMDREP —| 296-22182-2-ND —_|1.5A Peak Boost/Buck/Inverting Controlle 7182.00/3,000 
Switching Regulator ... 3150.00/2,500 TPS40091 PW 296-17212-5-ND instal 2 3, or 4-Phase Prog. Sync. Ra jae 
s ontroller... s ie \ A 
Museen? ee swictig he... 9378 62 | TPS40001RHDR | 296-19866--ND | T-State2,3, or 4-Phase Prog. Syne. Buck 
S ee ontroller. in ib .! 4 
MC33063AQ0R01 eee ey per beele este aiaained “oe 6 TPS40091RHDR 296-19888-2-ND | Tri-State 2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
MC33063AQDRQ1 —‘| 296-18690-2-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting Controller, ~28-QFN 7182.00/3,000 
Sve He t1e2s02800_] Tesaoronncer | 296-1807r2-ND|Mid-Range Input Syn. Buck Controler24-0FN 71500260. 
= 4 -| +7 = Sag id-Range Input sync. Buck Controller..24-| e 
Drege aN jee eaten BR 2 @ TPS4O101RGER | 296-21271-1-ND —_| Mid-Range Input Sync. Buck Controller.24-OFN 4.39 3.51 2.73 
Mc34063ADR 296-17765-2-ND _|1.5A Peak Boost/Buck/inverting TPS40101RGER 296-21271-2-ND | Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 7371.00/3,000 
Switching Regulator. 455.00/2.500 TPS40130DBT 296-17348-ND 2-Phase Sync. Buck Controller..........30-TSSOP__ 4.60 3.68 3.11 
MC34063ADRJR 296-21745-1-ND 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting ; TPS40130EVM-001 296-17491-ND Evaluation Module for TPS40131 — | 49138 — _ 
Switching Regulator ... i or 78 58 TES ates ae Bee0 1 ND Failed Syne. Buck omtrola 2-OFN 5.40 4.32 3.65 
a Ay = o2=| '-Phase Sync. Buck Controlle: 2-QFN 8556.00/3,000 
MOSAOCGAORR a Sete tok. 986.00/1,000 TPS40130RHBT | 296-18727-1-ND _|2-Phase Sync. Buck Controlle 2-OFN 5.74 4.59 3.57 
MC34063AP 296-17764-5-ND _|1 5A Peak Boost/Buck/inverting : TPS40130RHBT 296-18727-2-ND __|2-Phase Sync. Buck Controlle 2-OFN 828.75/250 
Switching Regulator 93 #78 «62 TPS40131RHBR 296-21675-1-ND | 2-Phase Sync. Buck Controlle 2-OFN 5.40 4.32 3.65 
TPIC74100QPWPRQ1 | 296-21657-1-ND Buck/Boost Switch Mode Ret 3.83 3.06 2.38 TPS40131RHBR 296-21675-2-ND 2-Phase Sync. Buck Controlle: 2-QFN 10044.00/3,000 
TPIC74100QPWPROT |296-21657-2-ND _ |Buck/Boost Switch Mode Reo..........20-HTSSOP 4336.00/2,000 TPS40132RHBT 296-23328-1-ND —_/2-Phase Syne. Buck Controlle 2-QFN 6.50 5.20 4.39 
TPPMO115D 296-11987-5-ND Switch Mode Sync. Buck Controller.......8-SOIG 3.42 274 2.13 TPS40132RHBT 296-23328-2-ND —_2-Phase Syne. Buck Controlle 2-QFN 1056.25/250 
TPPMO115DR 296-11987-2-ND Switch Mode Sync. Buck Controller........ 8-SOIC 4787.50/2,500 TPS40190DRCR 296-18340-1-ND__| Synchronous Buck Controller 10-SON 2.25 1.80 _1.40 
TPS5110PW. 996-15672-5-ND Sync. Buck PWM Controller with TPS40190DRCR 296-18340-2-ND Synchronous Buck Controller ‘ 3780.00/3,000 
NMOS LDO Controller. 24-TSSOP 5.29 4.23 3.29 TPS40190EVM-001 296-19477-ND Evaluation Module for TPS40190-001 .. 49.38 _ _ 
7PS5120DBT 796-10925-ND Dual Out, 2-Phase Sync. Buck TPS40192DRCR 296-21676-1-ND | 4.5V to 18V Input Sync. Buck 
DC/DC Controller... 5.60 4.48 3.78 Controller = BS TE) aha 
TPS5120MDBTREP | 296-21272-1-ND —_| Dual Out, 2-Phase Sync. Buck TPS40192DRCR 296-21676-2ND | 4.5V to 18V Input Sync. Buc! 
DC/DC Controller... 8.86 7.98 7.08 Controller a 3969.00/3,000 
TPSS120MDBTREP | 296-21272-2-ND —_| Dual Out, 2-Phase Sync. Buck TPS40193DRCR 296-21677-1-ND —_ | 4.5V to 18V Input Sync. Buc! 
DC/DC Controller... 13140.00/2,000 Controller on 2.36 1.89 1.47 
TPS5130PT 296-15673-ND | Triple Sync. Buck Controller with TPS40193DRCR GUD ag 4-5V to 18V Input Sync. Buc 
NMOS LDO Controller. 570 4.56 3.85 Controller “ 3969100/31000 
TPs5210DW 296-2021-5-ND Sync. Buck Controller 700 560 473 TPS40195PWR 296-21617-1-ND __| 4.5V to 20V Sync. Buck Controller..... 3.38 270 2.10 
TPS5210EVM-126 296-10928-ND Evaluation Module for TPS521 — 99.78 a TPS40195PWR 296-21617-2-ND 4.5V to 20V Sync. Buck Controller. 3826.00/2,000 
TPS5210PWP 296-10929-5-ND —_| Synchronous Buck Controller ... 710 568 4.80 Tee leerent pee UTM HM to ay Syne. Bucs pontrol: 3.38 2.70 2.10 
TPS54073EVM-098 | 296-21155-ND Evaluation Module for TPS54073. —— | 5000 —  — 5 ei ovita.cOV sync. Buck Controller 56710/00/8,000 
TPS54073PWP 296-1775-ND ‘| 2.2-4V, 14A Sync. Buck Converter...28-HTSSOP 8.83 7.95 7.05 TPSH0222DRPT = ag eo) guage) 1-08, 1.25MH2 Buck Converte a) te ie 
TPS54286PWPR 296-23086-1-ND 2A Dual Non-Sync. Converter........14-HTSSOP 5.40 4.32 3.36 TP840222DRPT 296-19361-2-ND__{1.6A, 1.25MHz Buck Converte 280.00/250 
TPS54286PWPR 296-23086-2-ND 2A Dual Non-Sync. Convertel 14-HTSSOP. 6120.00/2,000 TPS40222EVM-001 296-21154-ND Evaluation Module for TPS40222..............--.+ — | 25.50 _ _ 
TPS54383PWPR 296-23087-1-ND __|3A Dual Non-Sync. Converte 14-HTSSOP 5.30 4.24 3.58 TPS51100DGQ 296-17851-5-ND —_| 3A Sink/Source DDR Termination 
TPS54383PWPR 296-23087-2-ND [3A Dual Non-Sync. Converte 14-HTSSOP 6626.00/2,000 Regulator 2.00 1.60 1.20 
TPS54872EVM-222 | 296-20601-ND Evaluation Module for TPS54872. als Oana TPS51100EVM-001 | 296-17268-ND Evaluation Module for TPS5110 — 5000 — — 
TPS54872PWP 296-15674-5-ND —_| Synchronous PWM Switcher-... 8-TSSOP 7.30 5.84 4.93 TPSST116EVM-001 | 296-18959-ND Evaluation Module for TPS51116-001 — 
TPS54972EVM-222 | 296-20605-ND Evaluation Module for TPS54972.. — | 10:20 _ — TPS51116PWP. 296-17243-ND Sync. Buck Controller 20-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS54972PWP 296-15675-5-ND _| Synchronous PWM Switcher 8-TSSOP 7.30 5.84 4.93 TPS51116RGE 296-18584-5-ND —_/ Complete DDR/DDR2 Memory Power 
TPS5615PWP 296-2022-5-ND Buck Regulator Controller. 26-HTSSOP 740 5.92 5.00 Solution Sync. Buck Gontroller.......... 24-QFN 2.70 2.16 1.68 
TPS5618PWP 296-2023-5-ND Buck Regulator Controller. 28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 TPS51116RGET 296-18638-1-ND | Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 
TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller. 28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 Sync. Buck Controller... 4-OFN 4.50 3.60 2.80 
TPS5633EVM-104 296-10943-ND Evaluation Module for TPS5633 a 49.38 _ a TPS51116RGET 296-18638-2-ND Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 
TPS5633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller 28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 Sync. Buck Controller 665.00/250 
TPS40000DGQ 296-13051-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS51117RGYR 296-19889-1-ND Single Sync. Buck Step-Down 
Synchronous Buck Gontroller.......... 10-MSOP 248 198 1.49 Controller. son 270 2.16 1.68 
TPS40001DGQ 296-13052-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS51117RGYR 296-19889-2-ND Single Sync. Buck Step-Dow: 
Synchronous Buck Controller......... 10-MSOP 210 1.68 1.26 Controller so 1530.00/1,000 
TPS40002DGQ 296-13053-5-ND | Low-Input, Voltage Mode TPS51125RGET 296-22712-1-ND | Dual Sync. Buck Controller 540 432 3.36 
Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 248 1.98 1.49 TPS51125RGET 296-22712-2-ND Dual Sync. Buck Controller 798.00/250 
TPS40003DGQ 296-13054-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS51220RHBR 296-22940-1-ND Dual Sync. Buck Regulator. 5.20 4.16 3.51 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 210 1.68 1.26 TPS51220RHBR 296-22940-2-ND Dual Sync. Buck Regulator. 9672.00/3,000 
TPS40004DGQ 996-15715-5-ND Low-Input, Voltage Mode TPS51221RTVR 296-22888-1-ND Dual Sync. Buck Reg. Controller with 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 2.30 1.84 1.43 2 LDOs. 5.20 4.16 3.51 
TPS40005DGQ 296-15716-5-ND —_| Low-Input, Voltage Mode TPS51221RTVR 296-22888-2-ND | Dual Sync. 
Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 2.48 1.98 1.49 2LDOs 9672.00/3,000 
TPS40007DGQ 296-17067-ND Low-Input, High-Efficiency, Sync. TPS54010PWP 296-17288-5-ND | 14 Output Sync. Buck PWM 
Buck Controller. 10-MSOP 2.70 2.16 1.68 Switcher ... 850 6.80 5.74 
TPS40007EVM-001 | 296-18949-ND Evaluation Module for TPS40007-001 . 50.00 — — TPS54110PWP 296-17086-ND 3V to 6V Input, 1.58 Sync. Buck 
TPS40009DGQ 296-17068-ND Low-Input, High-Efficiency, Sync. PWM Switcher, 428 3.42 2.66 
Buck Controller... -10-MSOP 2.70 2.16 1.68 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. Part No. Part No. Description Pkg. 1 100 
TPS54310EVM 296-13574-ND Evaluation Module for TPS54310 =_ TPS54614QPWPRQ1 |296-21679-2-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
TPS54310MPWPREP | 296-23424-1-ND —_| 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck PWM Switcher 9250.00/2,000 
Buck PWM Switcher NEWE.........20-HTSSOP TPS54615MPWPREP | 296-19529-1-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
TPS54310MPWPREP | 296-23424-2-ND —_| 3V' to 6V Input, 3A Output Sync. Buck PWM Switcher. 10.61 9.56 8.48 
Buck PWM Switcher NEWE.........20-HTSSOP TPS54615MPWPREP |296-19529-2-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Outp 
TPS54310PWP 296-12509-5-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck PWM Switcher 15734.00/2,000 
Buck PWM Switcher wal TPS546150PWPRQ1 |296-21680-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
TPS543100PWPRQ1 |296-22941-1-ND —_| 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck Buck PWM Switcher v28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 
PWM Switcher. . TPS546150PWPRQ1 |296-21680-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
TPS543100PWPRQ1 |296-22941-2-ND —_| 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck Buck PWM Switcher 9250.00/2,000 
PWM Switcher. 7 TPS54616MPWPREP |296-22460-1-ND | 3V to GV Input, 6A Output Syne. 
TPS54311MPWPREP |296-22448-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck PWM Switcher 2.25 1.40 
Buck PWM Switcher _ TPS54616MPWPREP |296-22460-2-ND | 3V to GV Input, 6A Output Sync. 
TPS54311MPWPREP |296-22448-2-ND —_| 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck PWM Switcher 2550.00/2,000 
Buck PWM Switcher 7 TPS54616QPWPRO1 |296-22461-1-ND | 3V to GV Input, 6A Output Sync. 
TPS54311PWP 296-12679-5-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck PWM Switcher 740 5.92 5.00 
Buck PWM Converter . TPS54616QPWPRO1 |296-22461-2-ND | 3V to GV Input, 6A Output Syne. 
TPSS4312MPWPREP (ESV to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54673EVM 296-20508-ND Esler Module ia ew 10 ae 
Buck PWM Switcher a A I ee ae Satsneraseeansensnsed = x ‘i 
TPS54312MPWPREP |296-22449-2-ND ‘| 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54673PWP 296-13828-5-ND pheno Sync. suey Sib ARS 
Buck PWM Switchet : oe 5 : ; 
resstearue fanaa [06 2 Gu i io |. Bee : 
Buck PWM Converter fg J : 
—— PWM Switcher (Swift™) ss 640 5.12 4.32 
TPSEAST2OPWPREP aaa) 0° oy Put 2 Output Sync. TPSS46B00PWPREP |206-18153-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck 
poneno: PWM Switcher (Swift™) 848 7.64 677 
ied a ane TPS546800PWPREP |296-18153-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck 
Pane tae i PWM Switcher (Swift™). 12572.00/2,000 
FR ERE rc TPS54810EVM-213 | 296-20600-ND Evaluation Module for TPSS: a 
= TPS54810PWP 296-12715-5-ND __| Sync. Buck PWM Converter... 730 5.84 4.93 
TPSBASTSMPWPREP eau °y (2 Gv Input, 3A Output Sync. TPS54873EVM 296-20602-ND Evaluation Module for TPS5487 10.20 = 
TPS54313PWP 296-12681-5-ND | 3V to GV Input, 3A Output Syne. TESSIOSEWE agli) “V to GV Input, 8A Sync. 
Buck PWM Converter Buck Switche 7.30 4.93 
TPS54314EVM 296-13575-ND Evaluation Module for TPS54314. ae SND eae Mad SA Siac Buck 50.00 = 
TPS54314MPWPREP |296-22452-1-ND  |3Vto 6V Input, 3A Output Sync ? Bec to GY. “nput 8A Syne; Bug 
Ra PW Suite : PWM Switcher (Swift™) 28-HTSSOP 7.30 4.93 
“ TPS54973EVM-017 | 296-18966-ND Evaluation Module for TPS54973-017 — | 10.20 = 
TPSS4314MPWPREP |230,22852.22N0 a ener Syne. TPS54973PWP 296-14414-5-ND _|9A Sync. Buck Switcher _28-HTSSOP 7.30 4.93 
TPS54980EVM-022 | 296-18967-ND Evaluation Module for TPS54980-022............— 10.20 = 
Trsoda are ag amg) °y, 2 Ov Input, 3A Output Syne. TPS54980PWP 296-14415-5-ND [9A Sync. Buck PWM Switcher.......28-HTSSOP 7.30 498 
TPS5431SMPWPREP |296-22453-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Syne. TpSeOEAODEKN poco caaliomg © SY Z2ro-Ripple Switched Cap a:vsop Meta - 
Buck PWM Switcher om TPS60240DGKR 296-12510-2-ND  |3.3V Zero-Ripple Switcl 
TPS54315MPWPREP | 296-22453-2-ND : ae Input : Sule Syne. Buck-Boost Converter. 3622.50/2,500 
uc! witcher re = AFI aT 7 
TPS54315PWP 296-12683-5-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TRSEORADEKD acm “270 Rinple Switched Cap ony io. 
Buck PWM Converter ss TPS60241DGKT 296-12241-2-ND —_| Zero-Ripple Switched Cap 
TPS543150PWPREP |296-22454-1-ND | 3V to GV Input, 3A Output Sync. Buck-Boost Converter. 415.75/250 
Buck PWM Switcher os TPS60241EVM-194 | 296-13579-ND Evaluation Module for TPS6024 50.00 —_ 
TPSS4315QPWPREP |208-22454-2-ND) | 3V to GV Input, 3A Output Sync. TPS60242DGKT 296-12511-5-ND _|2.7V Zero-Ripple Switched Cap 
Buck PWM Switcher se Buck-Boost Converter. 2.81 = 
TPS543150PWPRO1 |296-23074-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS60243DGKT 296-12512-5-ND | 3V Zero-Ripple Switched Cap 
Buck PWM Switcher se Buck-Boost Converter. 2.81 _ 
TPS543150PWPRO1 |296-23074-2-ND —_ 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS62100D 296-10976-5-ND __| Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 2.66 
Buck PWM Switcher o TPS62101D 296-10977-5-ND ‘| Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 2.66 
TPS54316MPWPREP | 296-22455-1-ND —_|3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS62102D 296-10978-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 2.66 
Buck PWM Switcher “ TPS62102EVM 296-13589-ND Evaluation Module for TPS62102 50.00 — 
TPS54316MPWPREP |296-22455-2-ND —_| 8V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS62103D 296-10979-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 2.66 
Buck PWM Switcher a TPS63000DRCR 296-19641-1-ND | Adj. Single Inductor Buck Boost 
TPS54316PWP 296-12684-5-ND. 38V to 6V Input, 3A Output Sync. Converter 4.50 2.80 
Buck PWM Converter ws TPS63000DRCR 296-19641-2-ND __| Adj. Single Inductor Buck Boost 
TPS54317EVM-159 =| 296-21157-ND Evaluation Module for TPS54317. Converter 7560.00/3,000 
TPS54350MPWPREP |296-19527-1-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. TPS63000EVM-148 | 296-19642-ND Evaluation Module for TPS6300 50.00 = 
PWM Switcher... .16-HTSSOP TPS63001DRCR 296-19643-1-ND —_| 3.3V Single Inductor Buck Boost 
TPS54350MPWPREP_ | 296-19527-2-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. Converter eh! 3.43 
16-HTSSOP TPS63001DRCR 296-19643-2-ND _|3.3V Single Inductor Buck Boost 
TPS54352PWP 296-17069-ND Converter 9261.00/3,000 
...16-HTSSOP TPS63002DRCR 296-19644-1-ND —_| 5 Single Inductor Buck Boost 
TPS54353PWP. 296-17070-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. Converter Behl 3.43 
PWM Converter ..16-HTSSOP TPS63002DRCR 296-19644-2-ND 5V Single Inductor Buck Boost 
TPS54354PWP 296-17071-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. Converter 9261.00/3,000 
PWM Converter ....16-HTSSOP UCC2541PWP 296-19371-ND High Efficiency Sync. Buck PWM 
TPS54355PWP. 296-17072-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. Controller. 3.26 2.03 
PWM Converter ....16-HTSSOP UCC2541RHBR 296-19372-1-ND High Efficiency Sync. Buck PWM 
TPS54356EVM-058 | 296-18963-ND Evaluation Module for TPS54356-058 . — Controller. 3.26 2.03 
TPS54356PWP 296-17073-ND 45V to 20V Input, 3A Output, Sync. UCC2541RHBR 296-19372-2-ND i tapes Sync. Buck PWM EAR na OK 
PWM Converter ...16-HTSSOP controller. 00/3, 
TPS54357PWP 296-17074-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. UCC3585D 296-11448-5-ND _| Low Voltage Buck Controllei 16-SOIC 2.93 1.82 
PWM Converter ...16-HTSSOP UCC3585EVM-014 — | 296-11449-ND Evaluation Module for UCC3585 .— 49.38 = 
TPS54373EVM-237 | 296-18964-ND Evaluation Module for TPS54373-237 . UCC3585M 296-11450-5-ND Low Voltage Buck Controller... 2.93 1.82 
TPS54373PWP 296-14327-5-ND [3A Sync. Buck Switcher... -..20-HTSSOP UCC3585N 296-11451-5-ND —_| Low Voltage Buck Controller 2.93 1.82 
TPS54380EVM-001 | 296-18965-ND Evaluation Module for TPS54380-001 ...........- UCC27221PWP 296-14216-5-ND__| Predictive Sync. Buck Drivel 3.04 1.89 
TPS54380PWP 296-14391-ND 3A Sync. Buck PWM Switcher .. UCC27222PWP 296-14217-5-ND __| Predictive Sync. Buck Drive 3.04 189 
TPS54610EVM-192 | 296-13576-ND Evaluation Module for TPS54610. UCC27223PWP. 296-19035-5-ND Predictive Sync. Buck Drive 3.49 allt 
TPS54610EVM-213 | 296-20596-ND Evaluation Module for TPS54610. UCD7230PWPR 296-21688-1-ND Digital Control Compatible Sync. 
TPS54610MPWPREP |296-19433-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck Gate Driver... 1.50 90 
Buck PWM Switcher a UCD7230PWPR 296-21688-2-ND Digital Control Compatible Sync. 
TPS54610MPWPREP |296-19433-2-ND —_| 3V' to 6V Input, 6A Output Sync. Buck Gate Driver... 1560.00/2,000 
Buck PWM Switche: UCD7230RGWR 296-21689-1-ND Digital Control Compatible Syne. 
TPS54612QPWPRQ1_ | 296-21678-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck Gate Drivel 1.50 90 
Buck PWM Switcher = UCD7230RGWR 296-21689-2-ND Pata ee Compatible Sync. SeRAAIA@ND 
g -9- ucK Gate Driver... z i 
TPSSAG1ZQPWPROT eZ alba) °y (0 6V Input, 6A Output Syne. UCD9112RHBT 296-22539-1-ND _| Digital Dual Phase Sync. Buck 
TPS54613MPWPREP |296-19528-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Outp Controller. A282 206 
Buck PWM Switcher és UCD9112RHBT 296-22539-2-ND Digital Dual Phase Sync. Buck 
TPS54613MPWPREP |296-19528-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Controller. 631.75/250 
Buck PWM Switcher ss DC-to-DC Converters 
TPS54614MPWPREP |296-22459-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 0722MG 0722MG-ND Dual-Isolated DC/DC Converter... 324.30 302.68 287.06 
Buck PWM Switcher ii DCP021212DU 296-9446-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . ERS: = 
TPS54614MPWPREP |296-22459-2-ND —_| 3V' to 6V Input, 6A Output Sync. DCPO21212U 296-9447-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . 11.75 — 
Buck PWM Switcher ae DCP021515U 296-9448-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . ATS = 
TPS54614QPWPRQ1 |296-21679-1-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. DCP022405U 296-12367-5-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Out. 11.75 = 


Buck PWM Switcher 
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Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DCP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter.......28-SOIC 11.75 — — DCVO11512DP-U/700 | DCVO11512DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP022418DP 296-19410-5-ND | 2W Unregulated DC/DC Converter 14-Dip 1158 — — 15V In, Dual 12V Out 6880.30/700 
DCPO10505BP DCPO10505BP-ND | Isolated DC/DC Conv., 5V In, 5V Out........14-Dip 891 — — DCV011515DP DCVO11515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP010505BP-U DCP010505BP-U-ND | |solated DC/DC Converter, 15V In, Dual 15V Out 983 — — 
5V In, 5V Out 1 DCV011515DP-U DCVO11515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP010505DBP DCPO10505DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 15V In, Dual 15V Out 933 — — 
5V In, Dual +5V Out.... 983 —  — DCVO11515DP-U/700 | DCVOT1515DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCPO10505DBP-U —_| DCP010505DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 15V In, Dual 15V Out 6880.30/700 
5V In, Dual +5V Out.... ER DCV012405P DCV012405P-ND —_| Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP010507DBPUE4 | 296-18686-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated 24V In, 5V Out 9.83 = = 
DC/DC Converters tS DCV012405P-U DCV012405P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP010507DBPE4 296-18687-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated 24V In, 5V Out 9.83 - - 
DC/DC Converters = = DCV012405P-U/700 | DCV012405P-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP010512BP DCP010512BP-ND ones De DG Romer, any 24V In, 5V Ou! 6880.30/700 
5 ; Bi DCV012415DP DCVO12415DP-ND | Mini, Isolated D' 
DCP010512BP-U DCP010512BP-U-ND | |solated DC/DC Converter, ay ia bial 15V Out 98a) saa 
5V In, 12V Out 89) ee DCV012415DP-U DCV012415DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCP010512DBP DCPO10512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 24V In, Dual 15V Out ie 
5V In, Dual 12V Out... 988 — — a SUCTNDT Mini 
DCPO10512DBP-U | DCPO10512DBP-U-ND J Isolated DC/DC Converter, DOVOT2ATSOP-U/700 canoe) i Isolated G/DC Converter, a eS 
5V In, Dual 12V Out 9838 — — : MRM Miri. isc ; 
neeniosicee RECT NeTeR TMM isolate’ DC/DG Conve DCV012415DP-U/700 | DCV012415DP-UTR-ND An eoated G/N Bere, eavereen 
5V In, 15V Out a1 — fel : 
b LT1054CDW 296-9590-5-ND Switched-Cap Voltage Convert 
DCPO10515BP-U DCPOT0515BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, aie Regulato pea aes 200 1.60 1.20 
5V In, 15V Out 8.91 - - : : 
DCP010515DBP DCPO10515DBP-ND | |solated DC/DC Converter, ETIOSSCOWR Coeac ical) ovitched-Cap Voltage Converter Saou ea ean 
5V In, Dual 15V Out... 9.83 — LT1054cDWR 296-14618-2-ND i : 
DCPO10515DBP-U —_| DCP010515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, aeMMDANT 
5V In, Dual 15V Out... 8.91 = = aan 
DCPO1151208P DCPO115120BP-ND | Isolated DC/DC Converter, ened Eee) aT ecg duns aie) HR 
15V In, Dual +12V Out... 9.83 pened eater : a 
DCPO11512DBP-U | DCP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, LT105410W 296-9592-5-ND Switched-Cap Voltage Converter 
45V In, Dual +12V Out... 9.83 — = with Regulator 2.93 2.34 1.82 
DCP011515DBP DCP011515DBP-ND ||solated DC/DC Converter, LT1054IDWR 296-17595-1-ND | Switched-Cap Voltage Converter 
15V In, Dual +15V Out.... 9.83 = = with Regulator 2.93 2.34 1.82 
DCPOT1515DBP-U | DCPO11515DBP-U-ND |Isolated DC/DC Converter, LT1054IDWR 296-17595-2:ND) | Switched-Cap Vottage Converter 
15V In, Dual +15V Out... 9.83 c= = with Regulator 3316.00/2,000 
DCP012405BP DCP012405BP-ND | |solated DC/DC Converter, LT10541P 296-17596-5-ND | Switched-Cap Voltage Converter 
24V In, 5V Out 8.91 = = with Regulator 2.93 2.34 1.82 
DCP012405BP-U DCP012405BP-U-ND | |solated DC/DC Converter, Beer oe 228) BneZ ND Ealletion Mode i oe Ho an = 
24V In, 5V Out 8.91 — _— 7 - }-13556- ‘valuation Module for 710-) 50. — _— 
DGP012415DBP DCP012415DBP-ND |lsolated DC/DC Converter, REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND 2.5V, 30mA DC/DC Converter...... 1.58 1.26.95 
24V In, Dual +15V Out.... 9339 REG710NA-2.5/250 | 296-12133-2-ND _|2.5V, 30mA DC/DC Converter 220.50/250 
DCP012415DBP-U —_| DCP012415DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, REG710NA-2.7/250 | 296-12134-1-ND —_/2.7V, 30mA DC/DC Converter 158 126 95 
24V In, Dual #15V Out... 988 — — REG710NA-2.7/250 | 296-12134-2-ND —_/2.7V, 30mA DC/DC Converter 220.50/250 
DCP020503P DCP020503P-ND __|2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out 158 — — REG710NA-3.3/250 | 296-12135-1-ND —/3.3V, 30mA DC/DC Converter 158 126 95 
DCPO20503U DCPO20503U-ND  |2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out Gu = = REG710NA-3.3/250 | 296-12135-2-ND __|3.3V, 30mA DC/DC Converter 220.50/250 
DCP020505P DCPO20505P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 158 — — REG710NA-3/250 | 296-12136-1-ND _|3.0V, 30mA DC/DC Converter 158 126 95 
DCPO20505U DCPO20505U-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 17— — REG710NA-3/250 | 296-12136-2-ND —_/3.0V, 30mA DC/DC Converter 220.50/250 
DCP020507P DCPO20507P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out 158 — — REG710NA-5/250 | 296-12137-1-ND —_/5.0V, 30mA DC/DC Converter 158 126 95 
DCP020507U DCPO20507U-ND _|2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out 17 — — REG710NA-5/250 | 296-12137-2-ND —_/5.0V, 30mA DC/DC Converter 220.50/250 
DCP020509P DCPO20509P-ND _|2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out 1 ——i—— REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52K5CT-ND | 2.5V, 50mA Switched-Cap 
DCP020509U DCPO20509U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out..... i —  — DC/DC Converter 1908 
DCP020515DP DCP020515DP-ND |2W DC/DC Converter, 5V In, +15V Out 11.58 = = REG711EA-2.5/2K5 REG711EA2.52K5TR-ND | 2.5V, 50mA Switched-Cap 
DCP020515DU DCPO20515DU-ND |2W DC/DC Conv., 5V In, +15V Out... 175 — — DC/DC Converter 2432.50/2,500 
DCP021205P DCP021205P-ND 2W DC/DC Converter, 12V In, 5V Ou’ 11.58 = = REG711EA-2.7/2K5 REG711EA2.72K5CT-ND | 2.7V, 50mA Switched-Cap 
DCPO21205U DCPO21205U-ND —_|2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out. 15 — — DC/DC Converter 1499 — — 
DCP021212DP DCP021212DP-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, 158 — — REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72KSTR-ND| 2.7V, 50mA Switched-Cap 
DCP021212P DCPO21212P-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, 158 — — DC/DC Converter 2432.50/2,500 
DCP021515P DCPO21515P-ND_ | 2W DC/DC Converter, 15V In, 1138) REG711EA-3/2K5 REG/11EA-3/2K5CT-ND |3V, 50mA Switched-Cap 
DCP022405DP DCP022405DP-ND__|2W DC/DC Converter, 24V In, 158 — — DC/DC Converter. a 
DCP022405P DCPO22405P-ND _|2W DC/DC Converter, 24V In, 15 — — REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2K5TR-ND | 3V, 50mA Switched-Cap 
DCP022415DP DCP022415DP-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, 158 — — DC/DC Converter 2432.50/2,500 
DCRO10503P. DCRO10503P-ND Isolated DC/DC Converter, 5V to 3V. 9.91 _ — REG711EA-3.3/250 REG711EA3.3250CT-ND |3.3V, 50mA Switched-Cap 
DCRO10503U 296-9450-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter... 10.50 = = DC/DC Converter 2.08 _ _ 
DCRO10505P DCRO10505P-ND _| Isolated DC/DC Converter, 5V to 5V. 9g — REG7I1EA-3.5/250 | REG/TIEARA250TRAND [3.3V, 50mA Switched-Cap 
DCRO10505U 296-9451-5-ND 1W Regulated DC/DC Convertel 150 — — DC/DC Converter 290.50/250 
DCRO11203P DCRO11203P-ND DC/DC Converter, 12V to 3V. 9.91 = = REG711EA-5/2K5 REG711EA-5/2K5CT-ND |5V, 50mA Switched-Cap 
DCRO11203U 296-9452-5-ND 1W Regulated DC/DC Convertel 10.50 — — DC/DC Converter .. ico. = 
DCRO11205P DCRO11205P-ND — |DC/DC Converter, 12V to 5V. a1 — REG711EA-5/2K5 REG741EA-5/2KSTR-ND |5V. 50mA Switched.C: 
DCRO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Convertel 1050 — — , : BEI Ghiverers ck . 2432.50/2,500 
eee ae ty eee Bene convert sen = REG711EVM-232 296-20536-ND Evaluation Module for REG711-5 0.0. — 50.00 — — 
-9455-5- . aes REG71050DDCT 296-17420-1-ND | 60mA, 5V, Buck/Boost Ch 
DCRO12405P 296-9456-5-ND 1W Regulated DC/DC Convertel 991 — — Puig pelea 1807-236 158 126 95 
DCRO12405U 296-9457-5-ND 1W Regulated DC/DC Convertel 1050 — — REG710S0DDCT 296-17420-2-ND  |60mA, SV. Buck/Boost Charge 
DCRO21205P 296-9458-5-ND 2W Regulated DC/DC Converte 1216 — — Pump TSOT-23-6 290.50/250 
DCRO21205P-U 296-18420-5-ND | 2W Regulated DC/DC Converte Rié — — oRYEnEE 
DCRO22405P 296-9459-5-ND | 2W Regulated DC/DC Converter Re = = REGTIOS0DRVR Eee Paes NEWT, Boost Charge “ey an 68 
DCR022405P-U 296-17138-ND 2W Regulated DC/DC Converte 1216 — — pov x i : : 
DCV010505DP 296-13450-5-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, REC OSOD RE RSL PAN aAD ny ae Charge SOMA 
5V In, 5V Out 988 — — i iss 
al REG71055DDCT 296-15370-1-ND  |60mA Switched 
DCVO10505P DCV010505P-ND Win eolted GID Converter, ne 296-15370-1-ND | Converter 158 126 95 
DCV010505P-U DCV010505P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, ; REG7IOSSDD0T PSN OOmA Switched-Cap Buck/Boost Poenen 
5V In, 5V Out 988 — — : 
ah TL7660CDGKR 296-21855-1-ND | CMOS Voltage Converter 126 105 84 
DGvO105120P CO eriaaloa| Mi, Isolated DO/DC Converter, ge a TL7660CDGKR 296-21855-2-ND | CMOS Voltage Converter 1365.00/2,500 
ae a : TL7660CDR 296-21856-1-ND _| CMOS Voltage Converter 1.20 1.00.80 
DevorOs 12D OSD U NDR Min, tsolated DO/DC Converter, a ee TL7660CDR 296-21856-2-ND | CMOS Voltage Converter 7300.00/2,500 
Dovo10s12P Dcvo10512P-ND | Mini. Igolated DC/DC Convert TL7660CP 296-21857-5-ND | CMOS Voltage Converter 1.20 1.00 .80 
BATON OI 983 — — | TL7660IDeKR 296-21858-1-ND [CMOS Voltage Converter 135 1.13 90 
Devo10512P-U DCV010512P-U-ND | Mini. Isolated DG/OC Convert TL7660IDGKR 296-21858-2-ND | CMOS Voltage Converter 1462.50/2,500 
Bin TNO 983 — — | _TL766010R 296-21859-1-ND__ | CMOS Voltage Converter 135 113 90 
DCVOIOSI5DP DCVO10515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter. TL76601DR 296-21859-2-ND  |CMOS Voltage Converter 1462.50/2,500 
5V In, Dual 15V Out... Sea a TL7660IP 296-21860-5-ND | CMOS Voltage Converter 135 143 90 
DCV010515DP-U DCV010515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5102IDBT 296-2260-5-ND Dual DC/DC Controller ... 5.50 4.40 3.72 
5V In, Dual 15V Out... 9.83 Sh TPS5103EVM-136 296-10924-ND Evaluation Module for TPS5103.. 50.00 te 
DCV010515P DCV010515P-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5103IDB 296-2261-5-ND Multimode DC/DC Controller.. 3.83 3.06 2.38 
5V In, 15V Out 983 — — TPS5120MDBTREP | 296-21272-1-ND _| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCVO10515P-U DCVO10515P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DC Controller 30-TSSOP 8.86 7.98 7.08 
5V In, 15V Out 9.83 S = TPS5120MDBTREP 296-21272-2-ND Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCVO11512DP DCVO11512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DE Controller 30-TSSOP 13140.00/2,000 
15V In, Dual 12V Out 993) = TPS5120QDBTREP | 296-18639-1-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCV011512DP-U DCVO11512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DC Controller 30-TSSOP_ 8.52 6.82 _5.76 
15V In, Dual 12V Out 9.83 = = (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Tal Digi-Key Price Each Ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
TPS5120QDBTREP — |296-18639-2-ND Dual Output, 2-Phase Sync. Buck TPS51124RGET 296-19295-1-ND | Dual Sync. Step-Down Controlle 529 423 3.29 
DC/DC Controller... 30-TSSOP 10650.00/2,000 TPS51124RGET 296-19295-2-ND Dual Sync. Step-Down Controle 781.50/250 
TPS5120QDBTRQ1G4 | 296-22052-1-ND Dual Output, 2-Phase Sync. Buck TPS51427ARHBT 296-23590-1-ND Dual D-Cap™ Sync. Step-Down 
DC/DC Controller... 30-TSSOP 6.50 5.20 4.39 Controller NEW!. 5.22 418 3.53 
TPS51200DBTRQ1G4 |296-22052-2-ND Dual Output, 2-Phase Sync. Buck TPS51427ARHBT 296-23590-2-ND Dual D-Cap™ Syn 
DC/DC Controller... 30-TSSOP 8126.00/2,000 Controller NEW!. 848.25/250 
TPS5124DBT 296-15863-5-ND Dual Channel, Sync. Step-Down TPS51511RHLT 296-21643-1-ND Sync. Switcher Controller with 2A LDO 
PWM Controller 484 3.87 3.01 for GPU Powe: 439 3151 2.73 
TPS5124EVM 296-18960-ND Evaluation Module for TPS5124 .— BOO = TPS51511RHLT 296-21643-2-ND Sync. Switcher Controller wi 
TPS5140PAG 296-12364-ND Quad-Out High Efficiency for GPU Power. 648.50/250 
DC/DC Controller... 8.83 7.95 7.05 TPS51620RHAR 296-22979-1-ND Dual Phase, D-Cap™ Step-Down 
TPS5300DAP 296-12508-5-ND CPU Power Supply Controlle: 6.90 5.52 4.66 Controller. 450 360 2.80 
TPS5410D 296-20787-5-ND —_| 1A Wide Input Range, Step-Down TPS51620RHAR 296-22979-2-ND [Dual Phase, D-Cap™ Step-Down 
Swift™ Converter... 3.60 2.88 2.24 Controller. 6300.00/2,500 
TPS5410EVM-203 296-22913-ND Evaluation Module for TPS541 Sed 50.00 = TPS51727RHAR 296-23397-1-ND Dual Phase, Eco-Mode™ Step-Down 
TPS5420D 296-19671-5-ND 2A Wide Input Range, Step-Down Power Management IC NEW............. 40-QFN 4.05 3.24 2.52 
Swift™ Converter... 3.83 3.06 2.38 TPS51727RHAR 296-23397-2-ND Dual Phase, Eco-Mode™ Step-Down 
TPS5420EVM-175 296-21156-ND Evaluation Module for TPS5420 eae 10.20 _ = Power Management IC NEW............. 40-QFN 5670.00/2,500 
TPS5420MDREP 296-22447-1-ND 2A Wide Input Range Step-Down TPS53124RGER 296-23171-1-ND Dual Sync. Step-Down 
Swift™ Converter 5.78 4.63 3.91 Controller. 5.06 4.05 3.15 
TPS5420MDREP 296-22447-2-ND 2A Wide Input Range Step-Down TPS53124RGER 296-23171-2-ND Dual Sync. Step-Down 
Swift™ Converter 8960.00/2,500 Controller. 


8505.00/3,000 
TPS5420QDRQ1 296-23226-1-ND 2A Wide Input Range Step-Down TPS54010EVM-067 _ | 296-17269-ND Evaluation Module for TPS540 —__ 50.00 a 


Swift™ Converter 450 3.60 2.80 TPS54110EVM-044 | 296-18961-ND Evaluation Module for TPS54110-044 10.20 = = 
TPS5420QDRQ1 296-23226-2-ND 2A Wide Input Range Step-Down TPS54283PWPR 296-22873-1-ND 2A Dual Non-Sync. Converter 5.40 432 3.36 

Swift™ Converter... 6300.00/2,500 TPS54283PWPR 296-22873-2-ND 2A Dual Non-Sync. Converter 6120.00/2,000 
TPS5430DDA 296-19447-5-ND —_|5.5V to 36V, 3A Step-Down TPS54317RHFT 296-19742-1-ND  |3V to 6V Input, 3A Sync. Step-Down 

Swift™ Converter, 416 3.33 2.59 Swift™ Converter...... 5.50 440 3.72 
TPS5430EVM-136 296-19432-ND Evaluation Module for TPS5430-136 10.08 — a TPS54317RHFT 296-19742-2-ND 3V to 6V Input, 3A Sync. Step-Down 
TPS5430EVM-173 296-19640-ND Evaluation Module for TPS5430.... 10.20 — Swift™ Converter. 893.75/250 


TPS5430QDDARQ1 296-23177-1-ND 5.5V to 36V, 3A Step-Down TPS54350EVM-235 | 296-18962-ND. Evaluation Module ft 


Swift™ Converter... 484 3.87 3.01 TPS54350PWP. 296-15882-5-ND Sync. Buck PWM Converter... 3.33 2.59 
TPS5430QDDARQ1 296-23177-2-ND 5.5V to 36V, 3A Step-Down XILINXPWR-079 296-19048-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = 

Swift™ Converter... 6772.50/2,500 XILINXPWR-080 296-19049-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = 
TPS5431DDA 296-19662-5-ND 3A, Wide Input Range, Step-Down XILINXPWR-081 296-17394-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. — = 

Swift™ Converter... 3.94 3.15 2.45 XILINXPWR-082 296-17304-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = 
TPS5431EVM-173 296-19710-ND Evaluation Module for TPS5431-173 one 10.20 = = XILINXPWR-083 296-17395-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = 
TPS5450DDA 296-21715-5-ND 5A, Wide Input Range, Step-Down TPS54377RHFT 296-22632-1-ND 1.6MHz, 3V to 6V Input, 3A Sync. Step- 

Swift™ Converter... 6.06 4.05 3.15 Down Swift™ Converter. 5.50 440 3.72 
TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DC/DC Controller 6.80 5.44 4.59 TPS54377RHFT 296-22632-2-ND 1.6MHz, 3V to 6V Input, 3A Sync. St 
TPS6734EVM 296-10980-ND Evaluation Module for TPS' 50.00 = ne Down Swift™ Converter... 893.75/250 
TPS6734ID 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter. 2.50 2.00 1.56 TPS54386PWPR 296-23109-1-ND 3A Dual Non-Sync. Converter 5.30 4.24 3.58 
TPS6734IDR 296-3225-1-ND 12V, 120mA Boost Converter. 2.50 2.00 1.56 TPS54386PWPR 296-231 09-2-ND 3A Dual Non-Sync. Converter 6626.00/2,000 
TPS6734IDR 296-3225-2-ND 12V, 120mA Boost Converter. 3497.50/2,500 TPS54550EVM-158 | 296-19743-ND Evaluation Module for TPS54551 10.20 = = 
TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter... 2.50 2.00 1.56 TPS54550PWP. 296-19672-5-ND 4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. 
TPS6735EVM 296-10981-ND Evaluation Module for TPS6735. — 50.00 SS = PWM Switcher... s 5.30 424 3.58 
TPS67351D 296-10982-5-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 8-SOIC 250 2.00 1.56 TPS54610PWP. 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A ‘Continuous 


TPS6735IDR 296-10982-1-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 8-SOIC 2.50 2.00 1.56 Buck Converter 3.3V Out 28-HTSSOP 640 5.12 4.32 
TPS6735IDR 296-10982-2-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 8-SOIC 3497.50/2,500 TPS54611PWP. 296-12124-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS6735|P 296-10983-5-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 8-Dip 2.50 2.00 1.56 Buck Converter 0.9V Out 28-HTSSOP_ 6.40 5.12 4.32 
TPS67551D 296-10984-5-ND Adj., 200mA DC/DC Converter .. 8-SOIC 3.06 245 1.91 TPS54612PWP. 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 


3.06 245 1.91 Buck Converter 1.2V Out 
248 1.98 1.49 TPS54613PWP. 296-12126-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 

346.50/250 Buck Converter 1.5V Out 
2.25 1.80 1.35 TPS54614EVM-183 | 296-12240-ND Evaluation Module for TPS5461 


TPS6755|P 296-10985-5-ND Adj., 200mA DC/DC Converter . 640 5.12 4.32 
TPS40040DRBT 296-19638-1-ND Sync. Buck DC/DC Controller 
TPS40040DRBT 296-19638-2-ND Sync. Buck DC/DC Controller 


TPS40041DRBR 296-19639-1-ND Sync. Buck DC/DC Controller 


5.12 4.32 


TPS40041DRBR 296-19639-2-ND Sync. Buck DC/DC Controller 3456.00/3,000 TPS54614PWP. 296-12127-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS40041EVM-001 296-21151-ND Evaluation Module for TPS40041 .. 50.00 = Buck Converter 1.8V Out. 640 512 4.32 
TPS40042DRCT 296-22978-1-ND 3V-5.5V Sync. Buck DC/DC TPS54615PWP. 296-12128-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
Controller. 248 1.98 1.49 Buck Converter 2.5V Out 5.12 4.32 
TPS40042DRCT 296-22978-2-ND 3V-5.5V Sync. Buck DC/DC TPS54672EVM-222 | 296-20597-ND Evaluation Module for TPS5467; = = 
Controller. 346.50/250 TPS54672PWP. 296-12130-5-ND Track-Termination Sync. PWM 
TPS40052PWP. 296-15751-5-ND Wide Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 Switcher with Integrated FETs....... 28-HTSSOP 6.40 5.12 4.32 
TPS40077PWP. 296-21554-ND Midvoltage, Wide Input, Sync. TPS54900PW 296-13408-5-ND Programmable 4-Channel Step-Down 
Step-Down Controller 16-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 DC/DC Converter -16-TSSOP 11.50 10.35 9.18 
TPS40090EVM-001 296-20593-ND Evaluation Module for TPS40090. 50.00 - = TPS60100EVM-131 296-10945-ND Evaluation Module for TPS6010! — 1750100 = = 


TPS40090EVM-002 /296-18957-ND Evaluation Module for TPS40090-002 . 
TPS40090PW 296-15881-5-ND Multiphase Sync. Buck Controller 


50.00 = = TPS60100PWP 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . 
428 342 2.66 TPS60101PWP 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter .. 


281) 2:25 1.75 
2.36 1.89 1.47 


TPS40100EVM-001 296-21152-ND Evaluation Module for TPS40100. 50.00 = = TPS60110EVM-132 | 296-10946-ND Evaluation Module for TPS6011 50.00 — — 
TPS40120PW 296-17389-ND Programmable Feedback Divider .. 1.47 1.23.98 TPS60110PWP. 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 2.93 2.34 1.82 
TPS40140EVM-002  /296-22909-ND Evaluation Module for TPS40140. — (5000) —- — TPS60111PWP 296-2266-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converte 2.59 2.07 1.61 
TPS40140RHHR 296-20689-1-ND Dual or 2-Phase, Stackable Control 610 4.88 4.12 TPS60120EVM-142 | 296-10947-ND Evaluation Module for TPS60120. 50.00 a 
TPS40140RHHR 296-20689-2-ND Dual or 2-Phase, Stackable Controle! 36+ PQFP 11346.00/3,000 TPS60120EVM-174 | 296-13577-ND Evaluation Module for TPS601 21 50.00 


281) 225° 75 
281) 2:25) 175 
2.36 1.89 1.47 


TPS40180RGER 296-21973-1-ND Single Phase Stackable Controller. 439 3.51 2.73 TPS60120PWP. 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter .. 
TPS40180RGER 296-21973-2-ND Single Phase Stackable Controller. 7371.00/3,000 TPS60121PWP. 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter .. 
TPS40200D 296-21153-5-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60122PWP. 296-2269-5-ND 3.3V, 0.14, DC/DC Converter . 


Mode Controller 188 1.50 1.13 TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter .. 2.36 1.89 1.47 
TPS40200EVM-001 | 296-19607-ND Evaluation Module for TPS40200. 50.00 a TPS60124PWP 296-10948-5-ND 3.3V, 200mA, DC/DC Converter . 281) 225° 1,75 
TPS40200EVM-002 | 296-22911-ND Evaluation Module for TPS40200. 50.00 = SS TPS60125PWP 296-10949-5-ND 3.3V, 200mA, DC/DC Converter . 2.01) 2:25) 175 


TPS40200MDREP 296-22446-1-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60130EVM-143 | 296-10950-ND Evaluation Module for TPS60131 50.00 — 
Mode Controller 3.53 2.83 2.20 TPS60130PWP 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 2.93 2.34 1.82 
TPS40200MDREP 296-22446-2-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60131PWP 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 2.93 2.34 1.82 


Mode Controller 4945.00/2,500 TPS60132PWP 296-2273-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converte 
TPS40200QDRQ1 296-23024-1-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60133PWP 296-2274-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter ... 
Mode Controller 2.25 1.80 1.35 TPS60140EVM-144 — | 296-10951-ND Evaluation Module for TPS60140. 
TPS40200QDRQ1 296-23024-2-ND Wide Input Range Non-Sync. TPS60140PWP 296-2275-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 
Mode Controller. 2880.00/2,500 TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 
TPS40210DRCT 296-23413-1-ND 4.5V to 52V Input Current Mode Boost TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 
Controller NEW! 248 1.98 1.54 TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 
TPS40210DRCT 296-23413-2-ND 4.5V to 52V Input Curren TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 


2.59 207 1.61 
259 2.07 1.61 
Mo =| = 
2.36 1.89 1.47 
236 1.89 1.47 
2678.00/2,000 
2.36 1.89 1.47 
236 189 1.47 


Controller NEW! 365.75/250 TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2678.00/2,000 
TPS40211DRCT 296-23414-1-ND 4.5V to 52V Input Current Mode Boost TPS60200DGS 296-10954-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
Controller NEW!... 248 1.98 1.54 Charge Pump. 236 1.89 1.47 
TPS40211DRCT 296-23414-2-ND 4.5V to 52V Input Current Mode Boost TPS60200EVM-145 | 296-10955-ND Evaluation Module for 50.00 _ _ 
Controller NEWS... é 365.75/250 TPS60201DGS 296-10956-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS51020DBT 296-15896-5-ND Sync. Dual DC/DC Controller. 540 432 3.36 Charge Pump... 2.36 1.89 1.47 
TPS51020EVM-001 296-18958-ND Evaluation Module for TPS51020-001 . -_- = TPS60202DGS 296-10957-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS51117PW 296-19425-5-ND Singe Sync. Step-Down Converter 2.16 1.68 Charge Pump... 10-TSSOP 238 1.90 1.43 
TPS51120EVM-001 296-19608-ND Evaluation Module for TPS51120. ies - = TPS60203DGS 296-10958-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS51120RHBT 296-18341-1-ND Dual Current Mode, Sync. Step-Down Charge Pump... 10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
Controller. 5.50 440 3.72 TPS60204DGSR 296-12365-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple ‘Charge 
TPS51120RHBT 296-18341-2-ND Dual Current Mode, Sync. Step-Down Pump LP DC/DC Converter................ 10-MSOP 2.36 =1.89 1.47 
Controller. 893.75/250 (Continued) 
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igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued| 
INSTRUMENTS Digiq2Reel 4 J 
Uele Digi-Key Price Each> Use Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS60204DGSR 996-12365-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converter. Pgs) aNeIO) se) 
Pump LP DC/DC Converter............... 10-MSOP 3307.50/2,500 TPS61006DGS 296-3223-5-ND 3.3V, 100mA Boost Converter. Aes ahs) ies) 
TPS60205DGSR 296-12366-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS61006EVM-156 =| 296-10968-ND Evaluation Module for TPS6100 ..— 1750100 - + 
Pump LP DC/DC Converter. 936 1.89 1.47 TPS61007DGS 296-3224-5-ND Adj., 100mA Boost Converter. O-MSOP 2.25 1.80 1.35 
TPS60205DGSR 296-12366-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charg TPS61010DGS 296-10969-5-ND Adj., Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
Pump LP DC/DC Converter................ 3307.50/2,500 TPS61010DRCR 296-21158-1-ND High Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost 
TPS60210DGS 296-10959-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Converter... 248 1.98 1.54 
Charge Pump. 236 1.89 1.47 TPS61010DRCR 296-21158-2-ND High Efficiency, 1-Cell ‘and 2-Cell Boost 
TPS60210EVM-167 | 296-10960-ND Evaluation Module for TPS60210. 50.00 _ _ Converter 4158.00/3,000 
TPS60211DGS 296-10961-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple TPS61010EVM-157 | 296-13582-ND Evaluation Module for TPS61 01 os 50.00 _ - 
Charge Pump 10-TSSOP 2.36 1.89 1.47 TPS61011DGS 296-10970-5-ND 1.5V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
TPS60212DGS 296-10962-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple TPS61012DGS 296-10971-5-ND 1.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
Charge Pump 10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 TPS61013DGS 296-10972-5-ND 2.5V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
TPS60213DGS 296-10963-5-ND 3.3V, 50mA Low Ripple TPS61013EVM-157 =| 296-13583-ND Evaluation Module for TPS61013.... ..— | 60/00 - = 
Charge Pump 10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 TPS61014DGS 296-10973-5-ND 2.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
TPS60230EVM-047 | 296-18968-ND. Evaluation Module for TPS60230-047 . — — TPS61015EVM-157 =| 296-13584-ND Evaluation Module for TPS61015.... 50.00 = = 
TPS60230RGTT 296-17136-1-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61015DGS 296-10974-5-ND 3.0V Synchronous Boost Converter... 10- TSS0P 248 1.98 1.54 
with PWM Brightness Control.............. 16-QFN 3.13 251 1.95 TPS61016DGS 296-10975-5-ND 3.3V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 248 1.98 1.54 
TPS60230RGTT 296-17136-2-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61016EVM-157 =| 296-12001-ND Evaluation Module for TPS6101 50.00 _ _ 
with PWM Brightness Control ... 16- 462.25/250 TPS61020DRCR 296-15752-1-ND Synchronous Boost Converter... 2125 SOO) 
TPS60231EVM-047 296-17608-ND Evaluation Module for TPS60231. 50.00 = = TPS61020DRCR 296-15752-2-ND Synchronous Boost Converter... 3780.00/3,000 
TPS60231RGTR 296-17490-1-ND |White LED Charge Pump Current Source TPS61020EVM-025 | 296-18969-ND Evaluation Module for TPS61020-02: 50.00 — — 
with PWM Brightness Control.............. 16-QFN 1.02 .85 68 TPS61024DRCR 296-15753-1-ND Synchronous Boost Converter 2.25 1.80 1.40 
TPS60231RGTR 296-17490-2-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61024DRCR 296-15753-2-ND Synchronous Boost Converter 3780.00/3,000 
with PWM Brightness Control 1326.00/3,000 TPS61025DRCR 296-15844-1-ND Synchronous Boost Converter 2.25 1.80 1.40 
TPS60250RTER 296-21893-1-ND __| High Efficiency Charge Pump. 2.99 240 1.87 Te3e 10250 RGR Ea evachronals Boost one , Pe ee 
TPS60250RTER 296-21893-2-ND | High Efficiency Charge Pum 5028.00/3,000 19558-1- ynchronous Boost Converter 04 2.43 1.89 
TpseozsiaTwr _|296-21804-1-ND _|High Efficiency Charge Pump a3 265 206 | TPS61026DRCT ‘| 296-19558-2-ND | Synchronous Boost Converter 449.00/250 
TPS60251RTWT 296-21894-2-ND High Efficiency Charge Pump. 488,75/250 TPS61027DRCR 296-15754-1-ND Synchronous Boost Converter 2.25 1.80 1.40 
TPS60255RTER 296-23329-1-ND High Efficiency Charge Pump 315 252 1.96 TPS61027DRCR 296-15754-2-ND Synchronous Boost Converter 3780.00/3,000 
TPS60255RTER 296-23329-2-ND High Efficiency Charge Pump. 5292.00/3,000 TPS61028DRCR 296-18078-1-ND Sync. Boost Converter with 1.54 
TPS60300DGSR 296-13410-1-ND | Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, Switch, 213 1.70 1.28 
High Efficiency Charge Pump 238 1.90 1.43 TPS61028DRCR 296-18078-2-ND Sync. Boost Converter with 1.54 
TPS60300DGSR 296-13410-2-ND | Single Cell to 3.3V, 20mA Dual 3264.00/3,000 
High Efficiency Charge Pump... 3040.00/2,500 TPS61029DRCT 296-19559-1-ND __| Sync. Boost Converter 3.04 2.43 1.89 
TPS60301DGSR 296-13411-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61029DRCT 296-19559-2-ND Sync. Boost Converter 0-QFN 449.00/250 
High Efficiency Charge Pump........... 40-MSOP 238 1.90 1.43 ee aes Perret ee Moats for Heid 03 2 as Sood => = 
= Ey - 1-1 ingle/Dual Cell Boost Converter. -| E 3.78 2.94 
TPSEDBTIDGSR MM Hoe cacy rene Pen 3040.00/2,500 TPSB1030PWPR — |296-14416-2-ND _| Single/Dual Cell Boost Converter §356,00/2,000 
TPS60302DGSR 296-13412-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, TPS61030RSAR 296-16660-1-ND Adj., Synchronous Boost Converte! 6-QFN 4.73 3.78 2.94 
High Efficiency Charge Pump... 938 1.90 1.43 TPS61030RSAR 296-16660-2-ND Adj., Synchronous Boost Converte: 6-QFN 7938.00/3,000 
TPS60302DGSR 296-13412-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, TPS61031EVM-208 | 296-20607-ND Evaluation Module for TPS61031 .— 50.00 _ _ 
High Efficiency Charge Pump............ 3040.00/2,500 Te ana ae Saat at Boost converte 473 3.78 2.94 
5 = | 7 = = -2- ingle/Dual Cell Boost Converter 5356.00/2,000 
TSRIDDeea aeRO GiegIc Celts ay Oma Dau 7000 TPSBI031RSAR __|296-16661-1-ND __|3.3V, Synchronous Boost Converter. 473 3.78 | 2.94 
High Efficiency Charge Pump............ 938 1.90 1.43 TPS61031RSAR 296-16661-2-ND 3.3V, Synchronous Boost Converter .. 7938.00/3,000 
TPS60303DGSR 296-13413-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61032EVM-208 | 296-20608-ND Evaluation Module for TPS61032... es 50.00 - = 
High Efficiency Charge Pump ......... 10-MSOP 3040.00/2,500 Mae aa aoa ones es of on Gonveriel 216 TeSUr 473 ‘ ee ae 
= Be i - -2- ingle or Dual Cell Boost Converter... 16- 5356.00/2, 
PRESSE eee iy ce. TPS61032RSAR _|296-16662-1-ND__[5V, Synchronous Boost Converter........16-QFN 4.73 3.78 2.94 
with Snooze Mode 236 1.89 1.47 TPS61032RSAR 296-16662-2-ND 5V, Synchronous Boost Converter. 6-QFN 7938.00/3,000 
TPS60310DGSR 296-1341 4-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61040DBVR 296-12685-1-ND LP DC/DC Boost Converter OT-23-5 1.90 1.52 1.14 
High Efficiency Charge Pump TPS61040DBVR 296-12685-2-ND | LP DC/DC Boost Converter OT-23-5 2919.00/3,000 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61040DRVR 296-22980-1-ND | LP DC/DC Boost Converter 6-SON 1.90 152 1.14 
+PS603T1DGSR 3O6-1SAS-A-ND [Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61040DRVR 296-22980-2-ND___|LP DC/DC Boost Converter 6-SON 2919.00/3,000 
High Efficiency Charge Pump TPS61040EVM-001 |296-13585-ND Evaluation Module for TPS6104 — ea 
with Snooze Mode 236 189 147 TPS61040EVM-002 | 296-20609-ND Evaluation Module for TPS6104 ec = 
TPS60311DGSR 996-13415-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61040QDBVRQ1 = | 296-23425-1-ND LP DC/DC Boost Converter NEW! OT-23-5 2.20 1.76 1.32 
High Efficiency Charge Pump TPS610400QDBVRQ1 |296-23425-2-ND LP DC/DC Boost Converter NEW! 3378.00/3,000 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61041DBVR 296-12686-1-ND _| LP DC/DC Boost Converter 148 118 89 
TPS60312DGSR 296-13416-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61041DBVR 296-12686-2-ND LP DC/DC Boost Converter 2265.00/3,000 
High Efficiency Charge Pump TPS61041DRVR 296-22981-1-ND LP DC/DC Boost Converter 148 1.18 .89 
with Snooze Mode 236 1.89 1.47 TPS61041DRVR 296-22981-2-ND LP DC/DC Boost Converter 2265.00/3,000 
TPS60312DGSR 296-13416-2-ND Single Cell to 3.3V, TPS61041QDBVRQ1 = | 296-21895-1-ND LP DC/DC Boost Converter 1.68 1.34 1.01 
High Efficiency Charge Pump TPS61041QDBVRQ1 | 296-21895-2-ND LP DC/DC Boost Converter 2574.00/3,000 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61042DRBR 296-14449-1-ND Constant Current LED Drivel 8-QFN 2.00 1.60 1.20 
TPS60313DGSR 296-13417-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61042DRBR 296-14449-2-ND Constant Current LED Drivel 3072.00/3,000 
High Efficiency Charge Pump TPS61042EVM-226 | 296-20610-ND Evaluation Module for TPS6104: 50.00 _ _- 
with Snooze Mode 236 1.89 1.47 TPS61043DRBR 296-16675-1-ND Constant Current LED Drivel 168 1.34 1.01 
TPS60313DGSR 296-13417-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61043DRBR 296-16675-2-ND Constant Current LED Drivel 2574.00/3,000 
High Efficiency Charge Pump TPS61045DRBR 296-14419-1-ND Adjustable LCD Boost Converter 8-SON 2.08 1.66 1.25 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61045DRBR 296-14419-2-ND Adjustable LCD Boost Converter 3186.00/3,000 
TPS60400DBVT 296-12013-1-ND  [60mA Charge Pump Volt. Inverter......SOT-23-5 1.02 85 68 TPS61045EVM-231 | 296-20611-ND Evaluation Module for TPS6104 0S 
TPS60400DBVT 296-12013-2-ND  |60mA Charge Pump Volt. Inverter 127.50/250 TPS61050DRCT 296-21681-1-ND —_/ 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60400EVM-178 | 296-13580-ND Evaluation Module for TPS60400. 5.10 Sync. Boost Converter 3.49 2.79 2.17 
TPS60401DBVT 296-12014-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 1.02 85 68 TPS61050DRCT 296-21681-2-ND 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60401DBVT 296-12014-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 127.50/250 Sync. Boost Converter §15.50/250 
TPS60402DBVT 296-12015-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter......SOT-23-5 1.02 85 68 TPS61050YZGT 296-21682-1-ND 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60402DBVT 296-12015-2-ND  |60mA Charge Pump Volt. Inverter ..... SOT-23-5 127.50/250 Sync. Boost Converter 12-DSBGA 3.60 288 2.24 
TPS60403DBVT 296-13418-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump TPS61050YZGT 296-21682-2-ND 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
Voltage Inverter 4.02 85 68 Sync. Boost Converter .12-DSBGA §32.00/250 
TPS60403DBVT 296-13418-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump TPS61052YZGR 296-21896-1-ND 1.2A High Power White LED Driver....12-DSBGA 3.26 2.61 2.03 
Voltage Inverter 127.50/250 TPS61052YZGR 296-21896-2-ND 1.2A High Power White LED Driver....12-DSBGA 5481.00/3,000 
TPS60403QDBVRQ1 = |296-18036-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump TPS61052YZGT 296-21897-1-ND 1.2A High Power White LED Driver....12-DSBGA 3.60 2.88 2.24 
Voltage Inverter dela 93 74 TPS61052YZGT 296-21897-2-ND 1.2A High Power White LED Driver....12-DSBGA 532.00/250 
TPS60403QDBVRQ1_ | 296-18036-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump TPS61054DRCT 296-23434-1-ND High Power White LED Driver, 2MHz 
Voltage Inverter 1443.00/3,000 Sync. Boost Converter NEW! 3.49 279 217 
TPS60500DGSR 296-17015-1-ND 250mA Step-Down Charge Pump 2.00 1.60 1.20 TPS61054DRCT 296-23434-2-ND High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60500DGSR 296-17015-2-ND 250mA Step-Down Charge Pump 2560.00/2,500 Sync. Boost Converter NEWS............ 10-SON 515.50/250 
TPS60500EVM-193 | 296-13581-ND Evaluation Module for TPS60500. 50.00 — — TPS61055DRCT 296-23435-1-ND High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60501DGS 296-12514-5-ND 3.3V, 250mA High Efficiency Sync. Boost Converter NEW............. 10-SON 3.38 2.70 2.10 
Step-Down Charge Pump............:.:++ 2.00 1.60 1.20 TPS61055DRCT 296-23435-2-ND High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60502DGS 296-12515-5-ND 1.8V, 250mA High Efficiency Sync. Boost Converter NMEW!............ 10-SON 498.75/250 
Step-Down Charge Pump .........---000 2.00 1.60 1.20 TPS61058DRCR 296-18728-1-ND Synchronous Boost Converter 21S e028: 
TPS60503DGS 296-12516-5-ND 1.5V, 250mA High Efficiency TPS61058DRCR 296-18728-2-ND Synchronous Boost Converter 3264.00/3,000 
Step-Down Charge Pump... 1.60 1.20 TPS61059DRCT 296-19426-1-ND Synchronous Boost Converter 2.36 1.89 1.47 
TPS61000DGS 296-3217-5-ND Adj., 100mA Boost Converter. 1.80 1.35 TPS61059DRCT 296-19426-2-ND Synchronous Boost Converter 349.25/250 
TPS61000EVM-156 —/ 296-10965-ND Evaluation Module for TPS61000. = = TPS61059EVM-141 296-19609-ND Evaluation Module for TPS6105: 50.00 - = 
TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Converter... 1.80 1.35 TPS61060DRBR 296-17500-1-ND Constant Current LED Driver ZO ea22 
TPS61002DGS 296-3219-5-ND 1.8V, 100mA Boost Converte 1.80 1.35 TPS61060DRBR 296-17500-2-ND Constant Current LED Drivel 3111.00/3,000 
TPS61002EVM-156 | 296-10966-ND Evaluation Module for TPS61002. - = TPS61060YZFR 296-19296-1-ND Constant Current LED Drivel 2.25 1.80 1.35 
TPS61003DGS 296-3220-5-ND 2.5V, 100mA Boost Converter. 1.80 1.35 TPS61060YZFR 296-19296-2-ND Constant Current LED Drivel 3456.00/3,000 
TPS61003EVM-156 | 296-10967-ND Evaluation Module for TPS61003. = = TPS61060YZFT 296-17745-1-ND Constant Current LED Drivel 220) 80) AO 
TPS610040GS 296-3221-5-ND___|2.8V, 100mA Boost Converter... 1.80 1.35 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@ Reel 4 y 
Toll Digi-Key Price Each UbLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS61060YZFT 296-17745-2-ND | Constant Current LED Driver. 332.50/250 TPS620050DGSRO1 |296-19427-1-ND | 1.8V High Eff. Step Down, Low Power, 
TPS61061DRBR 296-17499-1-ND | Constant Current LED Driver. 215 1.72 1.29 DC/DC Converter...... .10-MSOP 349 279 2.17 
TPS61061DRBR 296-17499-2-ND | Constant Current LED Driver. 3303.00/3,000 TPS62005QDGSRQ1 |296-19427-2-ND —_| 1.8V High Eff. Step Down, Low Power, 
TPS61061EVM-091 | 296-17517-ND Evaluation Module for TPS61061-091 . 50.00 — — DC/DC Converter 4882.50/2,500 
TPS61061YZFT 296-17746-1-ND __| Constant Current LED Driver. 2.36 1.89 1.47 TPS62006DGSR 296-11617-1-ND —_| High Efficiency Step-Down, 
TPS61061YZFT 296-17746-2-ND Constant Current LED Driver. 349.25/250 DC/DC Converter 2.93 2.34 1.82 
TPS61062DRBR 296-17502-1-ND Constant Current LED Driver. 2.38 1.90 1.43 TPS62006DGSR 296-11617-2-ND High Efficiency Step-Down, 
TPS61062DRBR 296-17502-2-ND Constant Current LED Driver. 3648.00/3,000 DC/DC Converter 4095.00/2,500 
TPS61062YZFT 296-17747-1-ND Constant Current LED Driver. 2.70 216 1.68 TPS62007DGS 296-12517-5-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, 
TPS61062YZFT 296-17747-2-ND Constant Current LED Driver..... = 399.00/250 DC/DC Converter 293 234 1.82 
TPS61070DDCR 296-17151-1-ND Synchronous Boost Converter with TPS62007DGSR 296-11618-1-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, 
600mA Switch 2.00 1.60 1.20 DC/DC Converter 2.93 2.34 1.82 
TPS61070DDCR 296-17151-2-ND Synchronous Boost Converter with TPS62007DGSR 296-11618-2-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, 
600mA Switch 3072.00/3,000 DC/DC Converter 4095.00/2,500 
TPS61070EVM-062__ | 296-18971-ND Evaluation Modu 50.00  — — TPS62007EVM-168 | 296-20619-ND Evaluation Module for TPS6200 50.00 — — 
TPS61071DDCR 296-17227-1-ND Synchronous Boost Converter with TPS62008DGS 296-15676-5-ND 600mA High Efficiency, Step-Down, 
600mA Switch 2.00 1.60 1.20 DC/DC Converter 293 2.34 1.82 
TPS61071DDCR 296-17227-2-ND Synchronous Boost Converter with TPS62020DGQR 296-15250-1-ND 600mA High Efficiency Step-Down 
600mA Switch = 3072.00/3,000 Converter ie 360 2.88 2.24 
TPS61072DDCR 296-21523-1-ND Synchronous Boost Converter . -TSOT-23-6 2.00 1.60 1.20 TPS62020DGQR 296-15250-2-ND 600mA High Efficiency Step-Down 
TPS61072DDCR 296-21523-2-ND Synchronous Boost Converter .. . TSOT-23-6 3072.00/3,000 Converter as 5040.00/2,500 
TPS61073DDCR 296-21898-1-ND Synchronous Boost Converter .. -TSOT-23-6 2.00 1.60 1.20 TPS62020DRCR 296-15897-1-ND 600mA High Efficiency Step-Down 
TPS61073DDCR 296-21898-2-ND Synchronous Boost Converter .. . TSOT-23-6 3072.00/3,000 Converter vty 3.60 288 2.24 
TPS61080DRCT 296-21555-1-ND Peres DC/DC Boo sat or)e a0 TPS62020DRCR 296-15807-2-ND | 600mA High Efficiency Step-Down 
5 2 z Converter. eS 6048.00/3,000 
TPS61080DRCT 296-21555-2-ND —_|0.5A, High Voltage, DC/DC Boost TPS62020EVM-019 | 296-18976-ND Evaluation Module for TPS62020-019 50.00 — — 
Converter 498.75/250 TPS62021DGQR 296-17179-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency 
TPS61081DRCT 296-21556-1-ND —_|1.3A, High Voltage, DC/DC Boost Step-Down Converter . 360 2.88 224 
Converter 3.60 288 2.24 5 Fel 
TPS61081DRCT 296-21556-2-ND 138 High Voltage, DC/DC Boost rece TPSB2021DG0R AAD SO ALenE 5040.00/2,500 
onverter A . se 
TPS61087DRCT 296-25406-1-ND | 650kHz/1.2MHz, 18.5V Step-Up TRSE2021DRCR 230 171201 00 peeaheatern alles Ach fen Dat 
DC/DC Converter NEW! 3.85 3.08 2.40 3 9. A 7 
TPS61087DRCT | 296-23426-2-ND | 50kHz/1.2MHz, 18.5 Step-Up TSE2IZIDACR nM Ser boa. Goren 6048.00/3,000 
DC/DC Converter NEW... 568.50/250 7 7 
TPS61090EVM-029 | 296-18972-ND Evaluation Module for TPS61090-029 5000 TPSB20260G0R = ea Se a ape aaa 
TPS61090RSAR 296-15259-1-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch. 383 3.06 2.38 TPs62026DGaR 296-17693-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency ; ; ; 
TPS61090RSAR 296-15259-2-ND — | Sync. Boost Converter with 2A Switch. 6426.00/3,000 Step-Down Converter 5040.00/2,500 
TPS61091RSAR 296-15239-1-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch. 3.83 3.06 2.38 TPS62026DRCR 296-17694-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency ‘ 
TPS61091RSAR 296-15239-2-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch. 6426.00/3,000 Step-Down Converte 3.60 2.88 224 
TPS61092RSAR 296-15240-1-ND __| Sync. Boost Converter with 2A Switch... 3.83 3.06 2.38 +PS62006DRCR DORE EGAtO TIN GOOnvA/T.O5MHz High Effidians : : : 
TPS61092RSAR 296-15240-2-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch. 6426.00/3,000 Step-Down Converer y 6048.00/3,000 
TPS61100EVM-216 | 296-20612-ND Evaluation Module for TPS61100. 50.00 — — TPs62040DGQR 296-15219-1-ND _|1.2A, 1.25MHz High Efficiency ais 
TPS61100PW 296-13515-5-ND Ath. nal Output, Single Cell untae Step-Down Converte am asp oR 
oost Converter. . wi * A ; i ; 
TPS61103EVM-216 _|296-20613-ND _| Evaluation Module for TPS61103. 50100 TPSB20400G0R = eel a) pocorn! epee 
TESeLGaE acacia | © <¥- Dual Output, Single Cal Aan TOU 4p TPS62040DRCR _|296-15898-I-ND _|1.2A, 1.25NIHz High Efficiency a 
TPS61106EVM-216 | 296-20614-ND Evaluation Module for TPS61106. 5000 7pSsD0a00RCR aeenn Ee Gul GN a 
TPS61106PW 296-13517-5-ND —_‘|3.3V, Dual Output, Single Cell ; Step-Down tate vee Gea 
Boost Converter. 3.38 2.70 2.10 : siteeies 
TPSGTIO7EVM-216  |296-20615-ND Evaluation Module for TPS61107 50.00 Lees a a eater aeaue oeeeae 2 Bug 
TPS61107PWR 296-13750-1-ND Dual Output, Single Cell Bi oe z high Eficiency 
Boost Gonvertah SE eal TPS62042DGQR 296-15220-2-ND |1 Ped eit Stee en ee 
TPS61107PWR 296-13750-2-ND Dual Cutput, Single Cell See ies Step-Down Converter. aieremngre 
TPS61120EVM-205 |296-20616-ND___| Evaluation Module for TPS61120 5000 TPSB2042DRCR == ocala ‘ice aa San ala 
TPS61120PW 296-13518-5-ND | Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual biaLisl : Z : 
Call Boost Converter .. TSSOP 338 270 240 TPS62042DRCR 296-15899-2-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61121EVM-205 | 296-20617-ND Evaluation Module for TPS61121. 5000N ne Step-Down Converter .... 6237.00/3,000 
TPS61121PW 296-13519-5-ND —_|3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62043DGQR 296-15221-1-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
Gell Boost Convert 16-TSS0P EEG SUE2 TORRID TPS62043DGQR 296-15221-2-ND 1 Pace tacit ore Se eae 
TPS61121RSAR 296-18973-1-ND _[3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual a aGte: on 1 
Cell Boost Converter... 338 270 2.10 Step-Down Converter . 5197.50/2,500 
TPS61121RSAR 296-18973-2-ND —_|3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62043DRCR 296-15900-1-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
Cell Boost Converter... 1 5670.00/3,000 Step-Down Converter..... 371 297 2.31 
TPS61122EVM-205 | 296-20618-ND Evaluation Module for TPS611 50.00 — — TPS62043DRCR 296-15900-2-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61122PW 296-13520-5-ND _|3.6V, Dual Output, Single Cell Li or Dual sasgsnuaneoa Bee eoOe PANE |1 etic nati Saree 6237.00/3,000 
Cell Boost Converter... 3.38 2.70 2.10 : ane SEA I 
TPS61140DRCR 296-21159-1-ND | Dual Output Boost Regulator 270 216 1.68 Step-Down Converter 371 297 2.31 
TPS61140DRCR 296-21159-2-ND | Dual Output Boost Regulator 10-QFN 4536.00/3,000 TPS62044DGQR 296-15222-2-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61140EVM-157 _ | 296-19744-ND Evaluation Module for TPS61140. — 5000 — — Step-Down Converter..... 5197.50/2,500 
TPS61141DRCR 296-21160-1-ND | Dual Output Boost Regulator 270 246 1.68 TPS62044DRCR 296-15901-1-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61141DRCR 296-21160-2-ND | Dual Output Boost Regulator 4536.00/3,000 Step-Down Converter..... 371 2.97 2.31 
TPS61150ADRCR | 296-21273-1-ND —_| Dual Out Boost WLED Driver 270 216 1.68 TPS62044DRCR 296-15901-2-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61150ADRCR | 296-21273-2-ND —_| Dual Out Boost WLED Driver 4536.00/3,000 Step-Down Converte 6237.00/3,000 
TPS61150DRCR 296-21161-1-ND __| Dual Out Boost WLED Driver 270 216 1.68 TPS62046DGOR 296-15223-1-ND —|1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61150DRCR 296-21161-2-ND [Dual Out Boost WLED Driver 4536.00/3,000 Step-Down Converter..... 371 297 2.31 
TPS61150EVM-150 | 296-19745-ND Evaluation Module for TPS61150. 50.00 — — TPS62046DGOR 296-15223-2-ND —_|1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61151DRCR 296-21162-1-ND | Dual Out Boost WLED Driver 259 2.07 1.61 Step-Down Converter..... 5197.50/2,500 
TPS61151DRCR 296-21162-2-ND | Dual Out Boost WLED Driver 4347.00/3,000 TPS62046DRCR 296-15902-1-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61170DRVR 296-22945-1-ND__| 1.2A High Voltage Boost Converte 3415 252 1.96 Step-Down Converter .. 371 2.97 2.31 
TPS61170DRVR 296-22945-2-ND __|1.2A High Voltage Boost Converter... 5292.00/3,000 TPS62046DRCR 296-15902-2-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61200DRCT 296-21663-1-ND | Low Input Voltage Sync. Boost Step-Down Converter 6237.00/3,000 
Converter 416 333 259 TPS62046EVM-229 | 296-18978-ND Evaluation Module for TPS62046-229 .. 50.00 — — 
TPS61200DRCT 296-21663-2-ND | Low Input Voltage Sync. Boost TPS62050DGSR 296-14392-1-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter... 416 3.33 2.59 
Converter 615.25/250 TPS62050DGSR 296-14392-2-ND 800mA Sync. Step-Down Converte: 5827.50/2,500 
TPS61200EVM-179 | 296-23113-ND Evaluation Module for TPS61200. iM © = TPS62050EVM-234 | 296-20620-ND Evaluation Module for TPS62050.... 50.00 — — 
TPS61201DRCT 296-21684-1-ND | Low Input Voltage Sync. Boost TPS62051DGS 296-14209-5-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter... 416 3.33 2.59 
Converter 416 3.33 2.59 TPS62052DGS 296-14210-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converter. 416 333 2.59 
TPS61201DRCT 296-21684-2-ND | Low Input Voltage Sync. Boost TPS62052EVM-234 | 296-20621-ND Evaluation Module for TPS62052.........ccce- — 6.00 — — 
Converter 615.25/250 TPS62054DGS 296-14211-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converte: chil aiekh aki) 
TPS61202DRCT 296-21685-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62056DGS 296-14212-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converter... 416 3.33 259 
Converter 416 3.33 2.59 TPS6211XEVM-101 | 296-21163-ND Evaluation Module for TPS6211X .. 50.00 - - 
TPS61202DRCT 296-21685-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62110MRSAREP | 296-22462-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter 8.50 6.80 5.74 
Converter 615.25/250 TPS62110MRSAREP |296-22462-2-ND | 17V, 1.5, Sync. Step-Down Converter ..16-QFN 15810.00/3,000 
TPS61202DSCT 296-23120-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62110QRSAREP | 296-22463-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter ..16-QFN 2.25 1.80 1.40 
Converter. 439 351 2.73 TPS621100RSAREP |206-22463-2-ND __| 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter ..16-OFN 3780.00/3,000 
TPS61202DSCT 296-23120-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62110RSAT 296-18580-1-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ...16-QFN 3.90 312 2.64 
Converter 648.50/250 TPS62110RSAT 296-18580-2-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ...16-QFN 648.50/250 
TPS62000EVM-168 | 296-13586-ND Evaluation Module for TPS62000. 0 TPS62111MRSAREP |296-22464-1-ND | 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter ..16-OFN 8.33 7.50 6.65 
TPS62000YEGT 296-15776-1-ND —_| High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62111MRSAREP | 296-22464-2-ND _| 17V, 1.5, Sync. Step-Down Converter ..16-QFN 18225,.00/3,000 
DC/DC Converter .... 12-DSBGA 3.60 2.88 2.24 
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Ip TEXAS Tres) ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@ Reel ‘ J 

el Digi-Key Price Eacha LAL Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

TPS62111RSAT 296-20670-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter..16-QFN 3.90 3.12 2.64 TPS62260DRVT 296-22470-1-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down 

TPS62111RSAT 296-20670-2-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter ..16-QFN 633.75/250 Converter... 2.93 2.34 1.82 

TPS62112MRSAREP | 296-22465-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter ..16-QFN 11.25 9.00 7.00 TPS62260DRVT 296-22470-2-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down 

TPS62112MRSAREP | 296-22465-2-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down Converter ..16-QFN 18900.00/3,000 Converter... 432.25/250 

TPS62112RSAT 296-19717-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ...16-QFN 3.90 3.12 2.64 TPS62261DRVT 296-22471-1-ND 1.8V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 

TPS62112RSAT 296-19717-2-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ...16-QFN 633.75/250 Converter... 2.93 2.34 1.82 

TPS62200DBVR 296-12716-1-ND Adj., High Efficiency Step-Down, TPS62261DRVT 296-22471-2-ND 1.8V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 
DC/DC Converter... ..$0T-23-5 1.68 = 1.34 1.01 Converter... 432.25/250 

TPS62200DBVR 296-12716-2-ND Adj., High Efficiency Step-Down, TPS62262DRVT 296-22472-1-ND 1.2V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 
DC/DC Converter... 2574.00/3,000 Converter... 2.93 2.34 1.82 

TPS62200EVM-211 296-20622-ND Evaluation Module for TPS62200. 50.00 a TPS62262DRVT 296-22472-2-ND 1.2V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 

TPS62201DBVT 296-12717-1-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, Converter... 432.25/250 
DC/DC Converter 225) 7:80) 135 TPS62263DRVR 296-23303-1-ND 2.5V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 

TPS62201DBVT 296-12717-2-ND 1.5V, High Efficiency Converter... 2.59 2.07 1.61 
DC/DC Converter ..... 315.00/250 TPS62263DRVR 296-23303-2-ND 2.5V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 

TPS62202DBVR 296-16730-1-ND | 1.8V, High Efficiency Step-Down, Converter 4347.00/3,000 
DC/DC Converter ..... SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 TPS62270DRVR 296-23427-1-ND 2.25MHz, 400mA Step-Down 

TPS62202DBVR 296-16730-2-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, Converter NEW! 2.36 1.89 1.47 
DC/DC Converter ..... ... SOT-23-5 3072.00/3,000 TPS62270DRVR 296-23427-2-ND 2.25MHz, 400mA Step-Down 

TPS62202DBVT 296-12718-1-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, Converter NEW!. 3969.00/3,000 
DC/DC Converter ..... SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS62290DRVT 296-22473-1-ND Adj., 1A Step-Down Converter 4.05 3.24 252 

TPS62202DBVT 296-12718-2-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, TPS62290DRVT 296-22473-2-ND Adj., 1A Step-Down Converter 598.50/250 
DC/DC Converter... 315.00/250 TPS62291 DRVT 296-23330-1-ND __|3.3V, 1A Step-Down Converter 4.05 3.24 252 

TPS62203DBVT 296-12719-1-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, TPS62291DRVT 296-23330-2-ND 3.3V, 1A Step-Down Converte! 598.50/250 
DC/DC Converter ..... 2:25) 80) eo TPS62293DRVR 296-231 04-1-ND 1.8V, 1A Step-Down Converte: 3.60 2.88 2.24 

TPS62203DBVT 296-12719-2-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, TPS62293DRVR 296-231 04-2-ND 1.8V, 1A Step-Down Converte! 6048.00/3,000 
DC/DC Converter ..... 315.00/250 TPS62300EVM-085 | 296-18981-ND Evaluation Module for TPS62300-085 ...........- — | 50:00 =- — 

TPS62203EVM-211 296-20623-ND Evaluation Module for TPS62203. 50.00 —- =— TPS62300YZDR 296-18280-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62204DBVT 296-12720-1-ND | 1.6V, High Efficiency Step-Down, Converter 3.04 2.43 1.89 
DC/DC Converter ..... 2.25 1.80 1.35 TPS62300YZDR 296-18280-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62204DBVT 296-12720-2-ND 1.6V, High Efficiency Step-Down, Converter... 5103.00/3,000 
DC/DC Converter ..... 315.00/250 TPS62301DRCR 296-17990-1-ND 500mA, 3MHz Sync. 

TPS62205DBVT 296-12721-1-ND | 2.5V, High Efficiency Step-Down, Converter 2.93 234 1.82 
DC/DC Converter .... 225 180 1.35 TPS62301DRCR 296-17990-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62205DBVT 296-12721-2-ND — |2.5V, High Efficiency Step-Down, Converter 4914.00/3,000 
DC/DC Converter ..... ... SOT-23-5 315.00/250 TPS62301YZDR 296-17290-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62207DBVT 296-17197-1-ND 1.2V, High Efficiency Sync. Step-Down Converter. 3.04 2.43 1.89 
Converter... sat ..S0T-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS62301YZDR 296-17290-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62207DBVT 296-17197-2-ND 1.2V, High Efficiency Sync. Step-Down Converter 5103.00/3,000 
Converter... an SOT-23-5 315.00/250 TPS62302DRCR 296-18982-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converte 2.93 2.34 1.82 

TPS62208DBVR 296-16966-1-ND 2.8V, High Efficiency Step-Down, TPS62302DRCR 296-18982-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converte! 4914.00/3,000 
DC/DC Converter ..... 2.00 1.60 1.20 TPS62302YZDR 296-17292-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converte! 3.04 243 1.89 

TPS62208DBVR 296-16966-2-ND 2.8V, High Efficiency Step-Down, TPS62302YZDR 296-17292-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converte! 5103.00/3,000 
DC/DC Converter 3072.00/3,000 TPS62303DRCR 296-18983-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converte! 2.938 2.34 1.82 

TPS62220DDCT 996-15793-1-ND Adj., 400mA, High Efficiency TPS62303DRCR 296-18983-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converte! 4914.00/3,000 
Step-Down Converter .. TSOT-23-5 2.36 1.89 1.47 TPS62303YZDT 296-17291-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converte! 3.38 2.70 210 

TPS62220DDCT 296-15793-2-ND Adj., 400mA, High Efficiency TPS62303YZDT 296-17291-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converte! 498.75/250 
Step-Down Converter .. TSOT-23-5 349.25/250 TPS62304DRCR 296-19297-1-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62220EVM-014 | 296-18979-ND Evaluation Module for TPS62220-014 ...........- — __ 50.00 So = Converter 2.93 2.34 1.82 

TPS62221DDCT 296-15794-1-ND 1.5V, 400mA, High Efficiency TPS62304DRCR 296-19297-2-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter .. 2.36 1.89 1.47 Converter 4914.00/3,000 

TPS62221DDCT 296-15794-2-ND 1.5V, 400mA, High Efficiency TPS62304YZDR 296-19298-1-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter .. 349.25/250 Converter...... ..8-DSBGA 3.04 243 1.89 

TPS62221EVM-014 | 296-18980-ND Evaluation Module for T! — 50.00 Ss TPS62304YZDR 296-19298-2-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62222DDCT 296-15795-1-ND 1.8V, 400mA, High Efficiency Converter 5103.00/3,000 
Step-Down Converter .. 236 1.89 1.47 TPS62305DRCR 296-18984-1-ND 1.875V, Sync. Step-Down Converter......10-SON 2.93 2.34 1.82 

TPS62222DDCT 296-15795-2-ND 1.8V, 400mA, High Efficiency TPS62305DRCR 296-18984-2-ND 1.875V, Sync. Step-Down Converter...... 10-SON 4914.00/3,000 
Step-Down Converter .. 349.25/250 TPS62305YZDR 296-18250-1-ND 1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62223DDCR 296-17025-1-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter 2h ..8-DSBGA 3.04 2.43 1.89 
Step-Down Converter .. 2.30 1.84 1.38 TPS62305YZDR 296-18250-2-ND 1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62223DDCR 296-17025-2-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter see ..8-DSBGA 5103.00/3,000 
Step-Down Converter .. 3534.00/3,000 TPS62311YZDR 296-18251-1-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62223DDCT 296-17104-1-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter ..8-DSBGA 3.04 243 1.89 
Step-Down Converter .. 2.36 1.89 1.47 TPS62311YZDR 296-18251-2-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62223DDCT 296-17104-2-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, Converter...... ...8-DSBGA 5103.00/3,000 
Step-Down Converter 349.25/250 TPS62313YZDR 296-18304-1-ND 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62224DDCT 296-15796-1-ND | 1.6V, 400mA, High Efficiency Converter...... 8-DSBGA 3.04 2.43 1.89 
Step-Down Converter .. 2.36 1.89 1.47 TPS62313YZDR 296-18304-2-ND 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62224DDCT 296-15796-2-ND 1.6V, 400mA, High Efficiency Converter aa 5103.00/3,000 
Step-Down Converter .. 349.25/250 TPS62315YZR 296-22897-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62227YZGT 296-19611-1-ND 400mA, 1.25MHz High Eff. Converter 2.938 2.34 1.82 
Converter. 2.36 1.89 1.47 TPS62315YZR 296-22897-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

TPS62227YZGT 296-19611-2-ND | 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down Converter 4914.00/3,000 
Converter. . TSOT-23-5 349.25/250 TPS62320DRCR 296-18985-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converte 2.93 2.34 1.82 

TPS62228DDCT 296-17453-1-ND 1.875V, 400mA, 1. n TPS62320DRCR 296-18985-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. -10-SON 4914.00/3,000 
Converter... TSOT-23-5 236 1.89 1.47 TPS62320YEDT 296-17293-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converte 3.38 2.70 210 

TPS62228DDCT 296-17453-2-ND 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TPS62320YEDT 296-17293-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converte 498.75/250 
Converter... TSOT-23-5 349.25/250 TPS62320YZDT 296-17294-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converte 3.38 2.70 2.10 

TPS62229DDCT 296-17454-1-ND 1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TPS62320YZDT 296-17294-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 
Converter. ee TSOT-23-5 236 1.89 1.47 TPS62321DRCR 296-18986-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converte! 2.93 2.34 1.82 

TPS62229DDCT 296-17454-2-ND 1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TPS62321DRCR 296-18986-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converte! 4914.00/3,000 
Converter. TSOT-23-5 349.25/250 TPS62321YEDT 296-17295-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converte! 3.38 2.70 2.10 

TPS62240DDCT 296-22466-1-ND Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down TPS62321YEDT 296-17295-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter... 498.75/250 
Converter... TSOT-23-5 2.36 1.89 1.47 TPS62321YZDT 296-17296-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter... 3.38 2.70 210 

TPS62240DDCT 296-22466-2-ND Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down TPS62321YZDT 296-17296-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter... 498.75/250 
Converter. TSOT-23-5 349.25/250 TPS62350YZGR 296-20662-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62240DRVT 296-22467-1-ND Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down Converter 3.26 2.61 2.03 
Converter... sens 6-SON 2.48 1.98 1.54 TPS62350YZGR 296-20662-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62240DRVT 296-22467-2-ND Adj., 300mA, 2. z, Step-Down Converter. 5481.00/3,000 
Converter. serve B-SON 365.75/250 TPS62351DRCR 296-22474-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62242DRVT 296-22855-1-ND 1.2V, 300mA, 2.25MHz Step-Down Converter. 3.26 2.61 2.03 
Converter. SON 248 1.98 1.54 TPS62351DRCR 296-22474-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62242DRVT 296-22855-2-ND 1.2V, 300mA, 2. z Step-Down Converter. 5481.00/3,000 
Converter. sesstesesse O-SON 365.75/250 TPS62351YZGR 296-21427-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62243DRVT 296-22468-1-ND 1.8V, 300mA, 2.25MHz, Step-Down Converter. 3.26 2.61 2.03 
Converter... sees 6-SON 2.48 1.98 1.54 TPS62351YZGR 296-21427-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62243DRVT 296-22468-2-ND 1.8V, 300mA, 2.25MHz, Step-Down Converter 5481.00/3,000 
Converter. ssssesssesse BOSON 365.75/250 TPS62352YZGR 296-21428-1-ND 3MHz, 800mA Sync. 

TPS62260DDCT 296-22469-1-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down Converter 3.26 2.61 2.03 
Converter. TSOT-23-5 2.81 2.25 1.75 TPS62352YZGR 296-21428-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

TPS62260DDCT 296-22469-2-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down Converter. 5481.00/3,000 


Converter... TSOT-23-5 


415.75/250 


(Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
qs Digi-Key Price Each male Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
TPS62353YZGR 296-21644-1-ND _ |3IMHz, 800mA, Sync. Step-Down TPS65124RGTR 296-17184-2-ND | Single Inductor, Triple Output, TFT 
Converter... 12-DSBGA 3.26 261 2.03 Display 5103.00/3,000 
TPS62353YZGR 296-21644-2-ND | 3MHz, 800mA Sync. TPS65130EVM-063 | 296-18996-ND Evaluation Module for TPS65130-063 5000  —  — 
Converter 12-DSBGA 5481.00/3,000 TPS65130RGER 296-17080-1-ND —_| Positive/Negative Output DC/DC 
TPS62354YZGR 296-21645-1-ND | 3IMHz, 800mA Sync. Converter 518 4.14 3.22 
Converter. 2-DSBGA 3.26 2.61 2.03 TPS65130RGER 296-17080-2-ND | Positive/Negative Output DC/DC 
TPS62354YZGR 296-21645-2-ND | 3MHz, 800mA Sync. Converter 8694.00/3,000 
Converter 12-DSBGA 5481.00/3,000 TPS65131EVM-063 | 296-17872-ND Evaluation Module for TPS65131-63 — (5000) = 
TPS62355DRCR 296-22677-1-ND | 3MHz, 800mA Sync. TPS65131RGET 296-17349-1-ND | Dual Output DC/DC Converter 6.60 5.28 4.46 
Converter. 3.26 2.61 2.03 TPS65131RGET 296-17349-2-ND Dual Output DC/DC Converter 1072.50/250 
TPS62355DRCR 296-22677-2-ND | 3MHz, 800mA Sync. TPS65140EVM-031 | 296-18997-ND Evaluation Module for TPS65140-031 ......... — [500 
o_o ee aes 5481.00/3,000 TPS65140PWPR 296-18998-1-ND | Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 
| 4 =| iz, 800mA Sync. and Power Good 24-HTSSOP 2.48 «1.98 1.54 
apseossavzar 356199005:9-ND aneivener ee 12-DSBGA 3.26 261 2.03 TPS65140PWPR 296-18998-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 
-22982-2- z, 800MA Sync. and Power Good 24-HTSSOP 2806.00/2,000 
Converter. 5481.00/3,000 z -1- i ith Li 
TPS62400DRCT 296-20690-1-ND | 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down TRSESTAORGER a au ible Out LCD Supply with Linear Reg. DES AR IG 
ee a eh a 405 3.24 2.52 TPS65140RGER 296-18999-2-ND —_| Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 
~ -2-| Z, Mm. and Power Good 2! 4347.00/3,000 
TBséaaniDACT 590/20661:ND SSM sir neon iil Sap-Doun 598.50/250 TPS65141PWPR 296-19713-1-ND _| Triple Output LCD Supply 248 198 1.54 
HAH TPS65141PWPR 296-19713-2-ND | Triple Output LCD Supply 2806.00/2,000 
Converter. .10-QFN 4.05 3.24 2.52 7 nee ‘ 
wormaronct —fawan-2no [az link iSpy” OOS | sesansen sare Gap Sh 2) th 
/onvel zm 7 i 
TPS65145PWPR 296-19000-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 
TPS62402DRCT 296-21646-1-ND _|2.25MHz, 400m: and Powat Gooil DA-HTSSOP 2.48 198 1.54 
Converter 405 3.24 2.52 + ART = = = 
TPS62402DRCT 296-21646-2-ND | 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down TRSGSTASPWPR eau ible Out LCD Supply with Linear Rag. ap Penne 
Converter. --10-QFN 598.50/250 . Laps Porras 
TPS62403DRCT 296-21348-1-ND  |2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down TPSESTSOPWPR Peeing FW Input Vortage, Compact LCD op MEE 
aPSESATIORCT SET pauvert oe 10-CFN POSING 2S? TPS6S150PWPR  |296-21166-2-ND _| Low Input Voltage, Compact LCD 
FA ; , Bias IC 24-TSSOP 2806.00/2,000 
Converter. ad 598.50/250 2 
TPS62410DRCT 296-21647-1-ND | 2.25MHz, 2x800mA Dual Step-Down TPS65150RGER 296-21167-1-ND Lov mote Voltage, Compact LCD See oes at 
Converter. 1 4.95 3.96 3.08 Ha : : : 
TPS62410DRCT 296-21647-2-ND | 2.25MHz, 2x800mA Dual Step-Down TPS65150RGER 296-21167-2-ND vow input Voltage, Compact LCD saa? OS O00 
TPSEIDODRGT ener ae a SLES TPSB5530RSLR ——-|296-22947-1-ND __| Fully Integrated 8-Channel DG/DC Converter 
for Digital Still Cameras 48-QFN 7.80 6.24 5.27 
Converter. 5.29 4.23 3.29 
TPS62420DRCT 296-20692-2-ND | 2.25MHz, 600mA/1000mA Dual Step-Down TPS65SS30RSLR 296-22947-2-ND eee @ Channel DC/DC Converiat eae 
Converter. ssh 10-SON 781 .50/250 . a a 
LAR RSE TRF1112IRGZT 296-19896-1-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer. 8-QFN 21.23 19.81 18.40 
Lee ceeOU nul pecicearencm —2o MHZ, GOOmA Step-Down aR ae EB TRF11121RGZT 296-19896-2-ND Dual VCO/PLL Synthesizer. 8-QFN 4510.25/250 
+ PSE25600RVT eR ee a : : : TRF1121IRGZT 296-19897-1-ND [Dual VCO/PLL Synthesizer. 8-QFN 21.23 19.81 18.40 
Convertir. 432.25/250 TRFT{21IRGZT 296-19897-2-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 48-OFN 4510.25/250 
TPS62510DRCR 296-19793-1-ND _|1.5A High Eff SiepD TRF3761-BIRHAT | 296-21354-1-ND —_Integer-N PLL with Integrated O-QFN 14.58 13.13 11.64 
eee oR) eR Aas TRF3761-BIRHAT  |296-21354-2-ND _Integer-N PLL with Integrated VCO......40-QFN 2789,00/250 
TPS62510DRCR 296-19793-2-ND _|1.5A High Efficiency Steo-D TRF3761-CIRHAT  |296-21355-1-ND —_Integer-N PLL with Integrated VCO O-QFN 14.58 13.13 11.64 
CaEHGE iciency Step-Down 6616.00/3,000 TRF3761-CIRHAT _ |296-21355-2-ND _| Integer-N PLL with Integrated VCO.......40-QFN 2789.00/250 
TPS62700VZFR 296-22983-1-ND 2MHz, 650mA Step-Down TRF3761-DIRHAT 296-21356-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO O-QFN 14.58 13.13 11.64 
Converter 416 3.33 2.59 TRF3761-DIRHAT  |296-21356-2-ND —_Integer-N PLL with Integrated VCO 0-QFN 2789.00/250 
TPS62700YZFR 296-22983-2-ND 2MHz, 650mA Step-Down TRF3761-EIRHAT 296-21357-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO O-QFN 14.58 13.13 11.64 
Converter 6993.00/3,000 TRF3761-EIRHAT  |296-21357-2-ND —_Integer-N PLL with Integrated VCO 0-QFN 2789.00/250 
TPS62701YZFT 296-23591-1-ND 2MHz, 650mA Step-Down Converter : TRF3761-FIRHAT 296-21565-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO O-QFN 13.24 11.93 10.58 
for RF Power Amp NEW! 461 3.69 2.87 TRF3761-FIRHAT  |296-21565-2-ND __|integer-N PLL with Integrated VCO O-QFN 2534.00/250 
TPS62701YZFT. 296-23591-2-ND 2MHz, 650mA Step-Down Converter TRF3761-GIRHAT 296-21566-1-ND Integer-N PLL. with Integrated VCO O-QFN 13.24 11.93 10.58 
for RF Power Amp NEW! 681.75/250 TRF3761-GIRHAT 296-21566-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 0-OFN 2534.00/250 
TPS63700DRCT 296-18729-1-ND DC/DC Inverter... 416 3.33 2.59 TRF3761-HIRHAT 296-21358-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO O-QFN 14.58 13.13 11.64 
TPS63700DRCT 996-18729-2-ND DC/DC Inverter... 615.25/250 TRF3761-HIRHAT 296-21358-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 0-QFN 2789.00/250 
TPS63700EVM139 _ | 296-18730-ND Evaluation Module For TPS63700 50.00 — — TRF3761-JIRHAT  |296-21359-1-ND _integer-N PLL with Integrated VCO O-OFN 14.58 13.13 11.64 
TPS64200DBVT 296-15704-1-ND | Adj., Step-Down Controller 750 120 90 TRF3761-JIRHAT |296-21359-2-ND —_Integer-N PLL with Integrated VCO 2789.00/250 
TPS64200DBVT 296-15704-2-ND —_| Adj., Step-Down Controlle 210.00/250 UCC3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter. 3.38 270 210 
TPS64201DBVT 296-15705-1-ND Adj., Step-Down Controlle! 1.50 1.20 90 UCC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Synchronous Boost Converte! 405 324 252 
TPS64201DBVT 296-15705-2-ND | Adj., Step-Down Controlle 210.00/250 UCC39411EVM 296-11544-ND Evaluation Module for UGC39411 .. 50.00  — = 
TPS64202DBVT 296-15706-1-ND __| Adj., Step-Down Controlle 150 1.20  .90 Isolators 
TPS64202DBVT 296-15706-2-ND | Adj, Step-Down Controller 210.00/250 70849. i == 
TPS64202EVM-023 |296-18987-ND _| Evaluation Module for TPS6420 ao = =f eee COSTAR cr ioeet Bite Dia Coapis ie = 
TPS64203DBVT 296-15707-1-ND | Adj., Step-Down Controller 1501.20.90 ISO1SOMDVBREP | 296-22161-1-ND | Dual, Isolated, Bidirectional Digital j 
TPS64203DBVT 296-15707-2-ND _| Adj., Step-Down Controlle 210.00/250 Coupler... 225 180 1.40 
TPS65100EVM-030 | 296-18990-ND Evaluation Module for TPS65100-030 . 5000 — ISO1SOMDVBREP —_|296-22161-2-ND _| Dual, Isolated. Bidirectional Digital 
TPS65100PWPR 296-17082-1-ND | Triple Output LCD Supply 270 216 1.08 Coupler 4275.00/1,000 
TPS65100PWPR 296-17082-2-ND —_| Triple Output LCD Supply . 3060.00/2,000 a] : 
TPS6SIOORGER | 296-18001-1-ND | Trple Output LCD Supply. 261225 175 | isoraiMp 0) FABER aie 328 261 208 
TPS65100RGER 296-18991-2-ND | Triple Output LCD Supply . 4725.00/3,000 ERs : i ‘ 
: 1S0722DR 296-19768-1-ND  /3.3V/5V High Speed Digital Isolato 315 252 1.96 
TPS65101PWPR 296-19711-1-ND__| Triple Output LCD Supply . 2.70 216 1.68 1S0722DR 296-19768-2-ND — |3.3V/5V High Speed Digital Isolato 4410.00/2,500 
tee EWE Pees Sit uD mee ear Ta ate ; ; Fee or ONO 1SO722MDR 296-19769-1-ND __|3.3V/5V High Speed Digital Isolato 3.26 2.61 2.03 
Teeee io IRGER DOE19712-2ND (Triple Outout LCD Suppl “3146728 00/8,000 1S0722MDR 296-19769-2-ND —_|3.3V/SV High Speed Digital Isolato 4567.50/2,500 
TPEBSIOSPWPR PORE CHoEANGMML Tela ONT LCD Sunol 1S07220ADR 296-21952-1-ND | 1Mbps, Dual Digital Isolato 2.38 1.90 1.43 
rip! aCOM 3 ratte a On uTssop MEROMen omnes 1$07220ADR 296-21952-2-ND | 1Mbps, Dual Digital Isolato 3040.00/2,500 
an ULV sates : : : 1S07220BD 296-23343-5-ND | 5Mbps, Dual Digital Isolato 270 216 1.68 
TPS65105PWPR 296-18992-2-ND ey Supply with Linear Hag rr enone om 1$07220CDR 296-21953-1-ND | 25Mbps, Dual Digital Isolator. 450 360 2.80 
TPessi0SRGER PORTS CAeeRNOMM Trine Out LOD Supoly with Linsey a Me 1S072200DR 296-21953-2-ND | 25Mbps, Dual Digital isolator. 6300.00/2,500 
ahd VCOMIBiflen o oorn eC 1S07220MDR 296-21954-1-ND | 150Mbps, Dual Digital Isolato 5.00 4.00 3.38 
arate : ; ; 1S07220MDR 296-21954-2-ND  |150Mbps, Dual Digital Isolato 7750.00/2,500 
TPS65105RGER Cocca) Pirie Out LCD Supply wi inear Reg. Spar eoRaROM 1§07221ADR 296-21955-1-ND | 1Mbps, Dual Digital Isolato 238 1.90 1.43 
+PSG5TIORGE ARISE Tine Change Pune LPS hae eS 1$07221ADR 296-21955-2-ND _|1Mbps, Dual Digital Isolato 3040.00/2,500 
power Sipalc: POT 209 OM) “iG 1S07221BD 296-23344-5-ND | 5Mbps, Dual Digital Isolato 270 216 1.68 
TPS65110RGER 296-15841-1-ND | Triple Charge Pump LTPS-LG0 Bias : : : 1$07221CDR 296-21956-1-ND | 25Mbps, Dual Digital Isolator. 450 3.60 2.80 
Power Supply DA-OFN 2.93 234 1.82 1$07221CDR 296-21956-2-ND | 25Mbps, Dual Digital Isolator. 6300.00/2,500 
TPS65110RGER 296-15841-2-ND | Triple Charge Pump L: : : : 1$07221MDR 296-21957-1-ND | 150Mbps, Dual Digital Isolato 5.00 4.00 3.38 
Power Supply 24-QFN 4914.00/3,000 1$07221MDR 296-21957-2-ND __|150Mbps, Dual Digital Isolato 7750.00/2,500 
TPSOST2OEVM-076 | 206-18994-ND Evaluation Module for TPS65120-076.........— 60.00 —  — eae cpa eee ae Pees eal enter eae 
z ce Zi y 5 riple 150Mbps Digital Isolato 7. 5. | 
TPS65120RGTR 296-17181-1-ND Single Inductor, Quad Output, TFT 1e-crn WeOnCteeG i807230MDW 296-22626-5-ND Triple 150Mbps Digital Isol 00 60 473 
TPS65120RGTR 296-17181-2-ND ‘ . : 1$07231ADW 296-22959-5-ND —_| Triple 1Mbps Digital Isolator.. 3.38 270 2.10 
46-OFN 5103.00/3,000 1$07231CDW 296-22960-5-ND _| Triple 25Mbps Digital Isolator. 551 441 3.43 
TPS65121RGTR 296-17182-1-ND 1807231MDW 296-22961-5-ND Triple 150Mbps Digital Isolato 7.00 5.60 4.73 
Depa) 416-OQFN 3.04 2.43 1.89 1S07240ADW 296-22627-5-ND Quad 1Mbps Digital Isolator .. 428 342 2.66 
TPS65121RGTR 296-17182-2-ND 1S07240CDW 296-22628-5-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 5.80 464 3.92 
16-OFN 5103.00/3,000 1SO7240CFDWR 296-22617-1-ND | Quad 25Mbps Digital Isolator 6.00 4.80 4.05 
TPS65123RGTR 96-17183-1-ND ; 1S07240CFDWR 296-22617-2-ND __| Quad 25Mbps Digital Isolator 7500.00/2,000 
16-OFN 3.04 2.43 1.89 1S07240MDW 296-22629-5-ND | Quad 150Mbps Digital Isolato 820 656 5.54 
TPS65123RGTR 296-17183-2-ND Single Inductor, Triple Output, TFT 1$07241ADW 296-22962-5-ND Quad 1Mbps Digital Isolator .. 428 3.42 2.66 
Display. 16-QFN 5103.00/3,000 1$07241CDW 296-22963-5-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 5.80 464 3.92 
TPS65124EVM-076 | 296-18995-ND Evaluation Module for TPS65124-076 . — (5000) = 1s07241MDW 296-22964-5-ND | Quad 150Mbps Digital Isolato! 8.20 6.56 5.54 
TPS65124RGTR 996-17184-1-ND Single Inductor, Tle Output, TFT 1S07242ADW 296-22965-5-ND Quad 1Mbps Digital Isolator .. 428 342 2.66 
Display 16-OFN 3.04 2.43 1.89 (Continued) 
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INSTRUMENTS DigiReel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Vol Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1$07242CDW 296-22966-5-ND —_| Quad 25Mbps Digital Isolator .. 16-SOIC 5.80 464 3.92 TLC77051D 296-1872-5-ND 4.55V Micropower Supply 
1$07242MDW 296-22967-5-ND _| Quad 150Mbps Digital Isolator 16-SOIC 8.20 6.56 5.54 Voltage Supervisor 155 124 93 
Microprocessor Supervisory Circuit Drivers TLC7705IP 296-3276-5-ND 4.55V Micropower Supply 
7 7 Voltage Supervisor ists; EE ae 
TL7700CPWR 296-13050-1-ND Adj, Supply Voltage Supervisor. ZS 25 ae75 TLC7705IPWR 296-3277-1-ND 4.55V Micropower Supply 
TL7700CPWR 296-13050-2-ND Adj., Supply Voltage Superviso: 3188.00/2,000 Voltage Supervisor 155 124 93 
TL7702ACD 296-1295-5-ND 2.53V Supply Monito $6 4232 TLC77OSIPWR 996-3077-22:ND T55V Micropower Supply 
TL7702ACDR 296-1295-1-ND 2.53V Supply Monito wo or 28 ; 
: Voltage Supervisor 1612.00/2,000 
TL7702ACDR 296-1295-2-ND 2.53V Supply Monito 392.50/2,500 TL¢770500 296-3278-5-ND 4.55V Micropower Suppiy 
TL7702ACP 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monito 56 42° 32 Voltage Supervisor 1.68 1.34 1.01 
TL7702AID 296-3233-5-ND 2.53V Supply Monito! 664 ee 1010 TLC7705QPWREP 296-22417-1-ND | 4.55V Micropower Supply Voltage 
TL7702AIDR 296-15017-1-ND Supply Voltage Supervisor. 64 AB 36 Supervisor... 238 1.90 1.43 
TL7702AIDR 296-15017-2-ND Supply Voltage Supervisor. 520.00/2,500 TLC77050PWREP 296-22417-2-ND 4.55V Mi Supply Volt 
TL7702AIP 296-3234-5-ND __|2.53V Supply Monito 644836 Sipeniih? ek oe, 2470,00/2,000 
TL7702BCD 296-1296-5-ND 2.53V Supply Monito -60 45 34 TLC77251D 296-3280-5-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7702BCDR 296-1296-1-ND 2.53V Supply Monito 60 45 34 Voltage Supervisor 2.03 162 1.22 
TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monito 487.50/2,500 TLC77250D 296-3281-5-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7702BCP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monito -60 45 84 Voltage Supervisor .. 21oe A720 29) 
TL7702BIDR 296-15018-1-ND 2.53V Supply Monito 66 50) 38 TLCO77250P 296-13360-5-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7702BIDR 296-15018-2-ND 2.53V Supply Monito! §37.50/2,500 Voltage Supervisor 2100 A725 1:29) 
TL7702BIP 296-3238-5-ND 2.53V Supply Monito 72 54 A TLC77250PWR 296-3283-1-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7705ACD 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monito roa) 40 ~=.30 Voltage Supervisor 29) 1272) 29) 
TL7705ACDR 296-1297-1-ND 4.55V Supply Monito S642 32 TLC77250PWR 296-3283-2-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7705ACDR 296-1297-2-ND 4.55V Supply Monito 455.00/2,500 Voltage Supervisor. 2236.00/2,000 
TL7705ACP 296-1801-5-ND 4.55V Supply Monito! a5a 40.30 TLC77251P 296-2611-5-ND 2.25V Micropower Supply 
TL7705ACPSR 296-3239-1-ND 4.55V Supply Monito sSb) Az eo? Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 
TL7705ACPSR 296-3239-2-ND 4.55V Supply Monito 372.00/2,000 TLC77331D 296-2612-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705AID 296-3240-5-ND 4.55V Supply Monito 64 48 36 Voltage Supervisor 2.03" 1,62 1,22 
TL7705AIDR 296-15019-1-ND _| 4.55V Supply Monitor 64 48 36 TLC77331P 296-3284-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705AIDR 296-15019-2-ND | 4.55V Supply Monitoi 520.00/2,500 Voltage Supervisor... 2.03 1.62 1.22 
TL7705AlP 296-3241-5-ND 4.55V Supply Monito! 64 48 36 TLC7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7705BCD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monito 60 45 34 Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 
TL7705BCDR 296-1298-1-ND 4.55V Supply Monito! 60 45 34 TLC7733IPWR 296-3285-2-ND evans ear FOR ONPIGR 
TL7705BCDR 296-1298-2-ND 4.55V Supply Monitor 487.50/2,500 : 00/2, 
TL7705BCP 296-3242-5-ND _|4.55V Supply Monito 60 45 34 TLC7733MDREP 296-22418-1-ND PSNI Supply Voltage Son Hap ae 
TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monito 72 54 A : d : : 
TL7705BIDR 296-15020-1-ND | 4.55V Supply Monito! 72 54 A TLC7733MDREP 296-22418-2-ND pra Supply Voltage Bae 
TL7705BIDR 296-15020-2-ND | 4.55V Supply Monito! 585.00/2,500 ISOF u0res 
TL7705BIP 296-3244-5-ND 4.55V Sin Monitor 72 54. Mt TLC77330D 296-3286-5-ND Svoline SIRO BAR 490) 48 
TL7705B0D 296-3245-5-ND 455V Supply Monito 788 150 1.13 TLC77330P 96-3287-5-ND 2.93 Micro ; : : 
i A power Supply 
TL7709ACD 296-3247-5-ND 7.6V Supply Monitor. 141 118 94 Volta ; 
; ge Supervisor .. Bi ile ale 
TL7709ACP 296-3248-5-ND 7.6V Supply Monitor. 141 148 © 94 ee - 
a ee tommy an oe | mun lpmanmaan (geen 218 472 429 
. +1 -8V Supply Monitor J Bu ; 
TL77T2ACDR 296-15021-2-ND __|10.8V Supply Monito 910.0072,500 ere i Votan cc 9996.00/2.000 
TL7712ACP 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monitor. 84 7056 TLC77330QPWREP _|296-18143-1-ND __|2.93V Micropower Volt. Superviso 2.75 2.20 1.71 
ee peep co leeat aamm) O2PPW Voltage Supervisor. Te ee TLC77330PWREP  |296-18143-2-ND _|2.93V Micropower Volt. Supervisor.....8-TSSOP 3172.00/2,000 
Upply Voltage Supervisor. ; TPS3103E12DBVR  |296-13393-1-ND | 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7726CD 296-3253-5-ND Hex Clamping Circuit A630 dO) 98 Supervisory Circuit “SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL7726CDR 296-15022-1-ND | Hex Clamping Circuit 63 1.30 98 TPS3103E12DBVR | 296-13393-2-ND —_|1.14V, Ultralow Supply- CurrentSupply: Voltage 
TL7726CDR 296-15022-2-ND Hex Clamping Circuit 2080.00/2,500 Supervisory Circuit . SOT-23-6 3456.00/3,000 
TL7726CP 296-3254-5-ND Hex Clamping Circuit 163 130 98 TPSSTOSETSDBVR|296-133941-ND 11.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Volk 
TL77261D 296-3255-5-ND | Hex Clamping Circuit 175 140 1.05 EON ons en dee 
TL77261P 296-3256-5-ND Hex Clamping Circuit 1.75 1.40 _ 1.05 TPS3103E15DBVR | 296-13394-2-ND | 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7733BCDR 296-12952-1-ND Supply Voltage Supervisor. 60 45 34 Supervisory Circuit . SOT-23-6 3456.00/3,000 
TL7733BCDR 296-12952-2-ND —_| Supply Voltage Supervisor. 487.50/2,500 TPS3103H20DBVR | 296-13395-1-ND —_|1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7733BCP 296-12953-5-ND Supply Voltage Supervisor. 60 45 34 Supervisory Circuit ..S0T-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL7733BIDR 296-13356-1-ND —_| Supply Voltage Supervisor. m 24 A TPSSTOSHZODBVR  }296-13395--ND | 1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7733BIDR 296-13356-2-ND Supply Voltage Supervisor. 585.00/2,500 Supervisory Circuit -SOT-23-6 3456.00/3,000 
TL7733BIP 296-13357-5-ND Supply Voltage Supervisor. pa 54 Al TPS3103K33DBVR 296-13396-1-ND 2.94V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/Voltage Detecto Aes 54 41 Supervisory Circuit .SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL7757CDR 296-15023-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector Ai. 54 0° Al TPS3103K33DBVR 296-13396-2-ND 2.94V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7757CDR 296-15023-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector ... 585.00/2,500 Supervisory Circuit .. SOT-23-6 3456.00/3,000 
TL7757CLP 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector ale 54 41 TPS3106EOSDBVT 296-13397-1-ND 0.86V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7757CLPR 296-1992-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector AES 54 Al Supervisory Circuit -SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 
TL7757CLPR 296-1992-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 478.00/2,000 TPS3106E09DBVT | 296-13397-2-ND _|0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7757CPK 296-3259-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector BG oh Supervisory Circuit . S0T-23-6 332.50/250 
TL7757CPK 296-3259-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector... 190.00/1,000 TPS3106E16DBVR | 296-13398-1-ND _|1.52V, Ultralow Supply-Current/Supply-Vottage 
TL77571D 296-3260-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 80.60.45 Supervisory Circuit S0T-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL77571LP 296-3261-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 80 6.60) 45 TPSSTOGETEDBVR _[296-13398-2-ND _|1.52V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL77571PK 296-3262-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 75 63 50 Supervisory Circuit .S0T-23-6 3456.00/3,000 
TL7757IPK 296-3262-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 333.00/1,000 TPS3106K33DBVR | 296-13399-1-ND | 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7759CD 296-3263-5-ND 4.55V Supply Monito 147 1.23 98 Supervisory Circuit .S0T-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL7759CP 296-3264-5-ND 4.55V Supply Monito 112388 TPS3106K33DBVR |] 296-13399-2-ND 2. Se eel Current/SupplyValiage. Seen 
TL7759CPWR 296-1299-1-ND 4.55V Supply Monit 147 123 98 Z ae 
bedhead tt 3961299-2-ND | 4'55V Supply Monito 1304100/2,060 TPSSTOGKSSMDBVREP |296-21616-1-ND  |3.3V, Ulfralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7770-5CDW 296-3265-5-ND —_|4.55V Dual Supply Monito 215 1.72 1.29 Supervisory Circuit -SOT-23-6 5.18 4.14 3.22 
TL7770-5CDWR 296-15024-1-ND | 4.55V Dual Supply Monito 215 1.72 1.29 TPSS106KS3MDBVREP |296521610-2ND ia 3. Sienna clei Gurrent/Supply- alge ees 00/3 006 
TEEA7O-SCOWR enbatel2se2eN mms 4.55V Dual Supply Monito zeae 2000 TPS3110E09DBVR |296-13400-1-ND | 0.86V, Ultralow Suppiy-Current/Supply-Voltage pies 
TL7770-5CN 296-3266-5-ND 755V Dual Supply Monito 215 172 129 Supervisory Circuit SOT-236 225 1.80 1.40 
TL7770-5IDW 296-3267-5-ND 4.55V Dual Supply Monito 225 1.80 1.40 zs : : 2 
TL7770-12CDWR | 296-12954-1-ND | Dual Power Supply Supervisor 2.70 216 1.68 TPSSTIOEOSDBVR = |296-13400-2ND | 0. OTe eran Current Supply Vortage. anon ano 
TL777O-12COWR = BSc Oval Power Supply Supervisor. 2080100/2,000 TPS3110E12DBVR  |296-13401-1-ND ‘| 1.14V,, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage ‘ 
TLC77011D 296-3268-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Superviso! 1.55 124 93 Supervisory Circuit "S0T-23-6 225 180 41.40 
TLC7701IP 296-2608-5-ND 7.1V MPU Supply Volt. Superviso 155 124 93 ee : : : 
TLC77011PW 296-2609-5-ND _|1.1V MPU Supply Volt. Supervisol 155 1.24 93 TPSSTIOEI2DEVR ME “Suncvisce: Crea Curren Supply Voltage, SEOIMACI 
TLC7701IPWR 296-2609-1-ND 4.1V MPU Supply Volt. Superviso 155 124 93 ea a 
TLC7701IPWR 296-26002-ND _/1.1V MPU Supply Volt Supers 1612.00/2,000 TPSSTIOEISDBVR = [Boga SAOZai Dima 1 SiRmiee Cee Current Supply Voltage eae 
TLC7701MDREP 296-22415-1-ND [4.4 416 3.33 2.59 ; : ‘ 
TPS3110E15DBVR | 296-13402-2-ND —_| 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TLC7701MDREP. 296-22415-2-ND 1 5827.50/2,500 Supervisory rane us o Pear n 6 3780.00/3,000 
TLO7701MPWREP =| 296-19784-1-ND =| 1.1 3.74 2.99 2.33 TPS3110K33DBVT | 296-13403-1-ND —_|2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TLC7701MPWREP 296-19784-2-ND 11 4234.00/2,000 Supervisory Circuit .SOT-23-6 248 1.98 1.54 
TLC77010D 296-3270-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Superviso 1.68 134 1.01 73403-24 
TLC77010P 296-3271-5-ND___|1.1V MPU Supply Volt. Superviso! 168 1.34 1.01 TSSTORSOT ea Scie cea Curren’ Supp) -Vorage, Aas 
TLO7701QPWREP —| 296-22416-1-ND =| 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 238 1.90 1.43 TPS3123G15DBVR  |296-10890-1-ND —_/1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7701QPWREP 296-22416-2-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 2470.00/2,000 Supervisory Circuit 949° da700 128 
TLC77031D 296-3272-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 2.03 1.62 1.22 TPS3123G15DBVR  |296-10890-2-ND —_|1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77031P 296-3273-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 2.03 1.62 1.22 Supervisory Circui 3264.00/3,000 
TLC7703IPWR 296-3274-1-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor... 2:03) 162,122. TPS3123G15DBVT 296-3289-1-ND 1 A0V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Micropower Supply Supervisory Circuit SOT-23-5 238 1.90 1.43 
Voltage Supervisor 2106.00/2,000 TPS3123G15DBVT 296-3289-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7703QD 296-2610-5-ND 2.63V Micropower Supply Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 
Voltage Supervisor 25bi Aen tees) TPS3123J12DBVR 296-10891-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7703QP 296-13359-5-ND 2.63V Micropower Supply Supervisory Circuit OT-23-5 2.13 1.70 1.28 
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Ip TEXAS Tres) ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@2Reel ’ u 
ele Digi-Key Price Each els Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3123J12DBVR 296-10891-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-15QDRQ1 =| 296-23065-1-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor .. PSiy 2:25) 1 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3306-15QDRQ1 | 296-23065-2-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor .. 3937.50/2,500 
TPS3123J12DBVT 296-3290-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor .. 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor .. 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J12DBVT 296-3290-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-18QDRQ1__| 296-17848-1-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor . Agi es yds 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 332.50/250 TPS3306-18QDRQ1_ | 296-17848-2-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor .. 3937.50/2,500 
TPS3123J18DBVR 296-10892-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3306-20DGK 296-3307-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVR 296-10892-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-25D 296-3308-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor .. 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3306-25DGK 296-3309-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor .. 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVT 296-3291-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3306-33DGK 296-3311-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVT 296-3291-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-33QDRQ1_—_| 296-18948-1-ND Dual Processor Supervisory Circuit 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 with Power Fail..... 2.81 2.25 1.75 
TPS3124G15DBVR 296-10893-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-330DRQ1 | 296-18948-2-ND Dual Processor Supervisory Circuit 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 213 1.70 1.28 with Power Fail..... 3937.50/2,500 
TPS3124G15DBVR 296-10893-2-ND 1.40V, Ultralow Voltag TPS3307-18D 296-2620-5-ND Triple 2.93/1.68/1.25 Voltage Monito! 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3307-18DGNR 296-3312-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
TPS3124G15DBVT 296-3292-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-18DGNR 296-3312-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 3307.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3307-18QDRQ1 | 296-15641-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 2.81 2:25) 175 
TPS3124G15DBVT 296-3292-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-18QDRQ1__| 296-15641-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 3937.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Voltage Monito! 2.36 1.89 1.47 
TPS3124J12DBVR 296-10894-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-25DGNR 296-3313-1-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 (1.28 TPS3307-25DGNR 296-3313-2-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monitor 3307.50/2,500 
TPS3124J12DBVR 296-10894-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-33D 296-3314-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitoi 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitoi 2.36 1.89 1.47 
TPS3124J12DBVT 296-3293-1-ND 1.08V, Ultralow Voltag TPS3307-33DR 296-3314-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 3307.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito! 2.36 1.89 1.47 
TPS3124J12DBVT 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-33DGNR 296-3315-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitoi 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3307-33DGNR_ _| 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monito: 3307.50/2,500 
TPS3124J18DBVR 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitoi 5.36 4.29 3.62 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2413 1.70 1.28 TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 7482.00/2,000 
TPS3124J18DBVR 296-10895-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monitor 1.38 1.10 83 
Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monito 1462.50/2,500 
TPS3124J18DBVT 296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3510P 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monito: 135 #113 90 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3511D 296-15041-5-ND PC Power Supply Supervisor. 1.35 113.90 
TPS3124J18DBVT 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3513D 296-13404-5-ND PC Power Supply Supervisor .. 1.75 1.40 1.05 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3513N 296-17024-ND PC Power Supply Supervisor .. 75 1:40) 1.05 
TPS3125G15DBVR 296-10896-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3514D 296-13513-5-ND PC Power Supply Supervisor .. 1.75 1.40 1.05 
Supervisory Circuit SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 TPS3705-30D 296-2622-5-ND 2.63V Supply Monitor ee) dal ee 
TPS3125G15DBVR 296-10896-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor 1.38 1.10 83 
Supervisory Circuit. S0T-23-5 2918.40/3,000 TPS3705-33D 296-2623-5-ND 2.93V Supply Monitor 168 (1.34 (1.01 
TPS3125G15DBVT 296-2613-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-33DGNR 296-3319-1-ND 2.93V Supply Monitor 1.68 1.34 1.01 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 TPS3705-33DGNR 296-3319-2-ND 2.93V Supply Monitor 2145.00/2,500 
TPS3125G15DBVT 296-2613-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-50D 296-2624-5-ND 4.55V Supply Monitor 1.68 1.34 1.01 
Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 TPS3705-50DGNR _| 296-3320-1-ND 4.55V Supply Monitor 1.68 1.34 1.01 
TPS3125J12DBVR 296-10897-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-50DGNR 296-3320-2-ND 4.55V Supply Monitor 2145.00/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 1.90 _1.52_1.14 TPS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monitor 158 1.26 95 
TPS3125J12DBVR 296-10897-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3707-25DGNR 296-3321-1-ND 2.25V Supply Monitor is) eas 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 TPS3707-25DGNR 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monitor 2015.00/2,500 
TPS3125J12DBVT 296-2614-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3707-30D 296-2626-5-ND 2.63V Supply Monitor DG eel 26 95 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 TPS3707-30DGN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monitor 158 126 95 
TPS3125J12DBVT = —| 296-2614-2-ND 1.08V, Ultralow Voltag TPS3707-33D 296-2627-5-ND 2.93V Supply Monitor 148 118 89 
Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 TPS3707-33DGN 296-3323-5-ND 2.93V Supply Monitor 148 118 89 
TPS3125J18DBVR 296-10898-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3707-50D 296-2628-5-ND 4.55V Supply Monitor 148 1.18 .89 
Supervisory Circuit SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 TPS3707-50DGNR 296-3324-1-ND 4.55V Supply Monitor 148 1.18 89 
TPS3125J18DBVR 296-10898-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3707-50DGNR 296-3324-2-ND 4.55V Supply Monitor 1887.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 TPS3800G27DCKR 296-12382-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125J18DBVT 296-2615-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor Supervisor..... did 1123) 298 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 TPS3800G27DCKR | 296-12382-2-ND —_| Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125J18DBVT 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 283.50/250 TPS3801-01DCKR 296-12383-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125L30DBVR 296-10899-1-ND 2.64V, Ultralow Voltag Supervisor... 147 123 98 
Supervisory Circuit SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 TPS3801-01DCKR 296-12383-2-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125L30DBVR 296-10899-2-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2919.00/3,000 TPS3801E18DCKR 296-12384-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125L30DBVT 296-2616-1-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 147 1.23 98 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 TPS3801E18DCKR 296-12384-2-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125L30DBVT 296-2616-2-ND. 2.64V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 TPS3801I50DCKR 296-3325-1-ND 4.55V Supply Monitor 147 1.23 98 
TPS3126E12DBVT 296-10900-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor TPS3801150DCKR 296-3325-2-ND 4.55V Supply Monitor 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3801J25DCKR —_| 296-3326-1-ND 2.25V Supply Monitor 1.47 1.23.98 
TPS3126E12DBVT 296-10900-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor TPS3801J25DCKR 296-3326-2-ND 2.25V Supply Monitor 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 297.50/250 TPS3801K33DCKR 296-3327-1-ND 2.93V Supply Monitor 147 1.23 98 
TPS3126E15DBVT 296-10901-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor TPS3801K33DCKR 296-3327-2-ND 2.93V Supply Monitor 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3801L30DCKR 296-3328-1-ND 2.64V Supply Monitor 147 1.23 98 
TPS3126E15DBVT 296-10901-2-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor TPS3801L30DCKR 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 297.50/250 TPS3801TSODCKR | 296-12385-1-ND —_| Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3126E18DBVT 296-10902-1-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 147° 1.23 6.98 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 TPS3801T50DCKR 296-12385-2-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3126E18DBVT 296-10902-2-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 297.50/250 TPS3802K33DCKR 296-12386-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3128E12DBVT 296-10903-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor Supervisor 147 (1.23.98 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS3802K33DCKR 296-12386-2-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3128E12DBVT 296-10903-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3802L30DCKR 296-13514-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3128E15DBVT 296-10904-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 147° 1.23 98 
Supervisory Circuit SOT-23-5 238 1.90 1.43 TPS3802L30DCKR 296-13514-2-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3128E15DBVT 296-10904-2-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... ba 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3803-01DCKR _|296-13405-1-ND | Adj/1.5V Voltage Detector. 80. 60 45 
TPS3128E18DBVT 296-10905-1-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor TPS3803-01DCKR 296-13405-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 780.00/3,000 
Supervisory Circuit 2.38 1.90 1.43 TPS3803-01MDCKREP | 296-18151-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector .. 1.60 128 96 
TPS3128E18DBVT 296-10905-2-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor TPS3803-01MDCKREP | 296-18151-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector... 2457.00/3,000 
Supervisory Circuit 332.50/250 TPS3803-01QDCKREP | 296-21268-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 1.02 RODI OO: 
TPS3305-18D 296-2617-5-ND Dual 2.93/1.68 Voltage Monito! 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 TPS3803-01QDCKREP | 296-21268-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 904.00/2,000 
TPS3305-18DGNR 296-3299-1-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor .8-MSOP 2.25 1.80 1.40 TPS3803-01QDCKRQ1 | 296-16960-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector .. 87 BCOle 00) 
TPS3305-18DGNR 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 TPS3803-01QDCKRQ1 | 296-16960-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector .. 936.00/3,000 
TPS3305-25D 296-2618-5-ND Dual 2.93/2.25 Voltage Monitor 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 TPS3803G15DCKR 296-13406-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 80 60 45 
TPS3305-25DGNR 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 TPS3803G15DCKR 296-13406-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 780.00/3,000 
TPS3305-25DGNR | 296-3300-2-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 1.60 1.28 96 
TPS3305-33D 296-2619-5-ND Dual 4.55/2.93 Voltage Monitor 2.25 1.80 1.40 TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector .. 2457.00/3,000 
TPS3305-33DGNR 296-3301-1-ND Dual 5/3.3 Voltage Monito 2.25 1.80 1.40 TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 1.02 ROOM OO) 
TPS3305-33DGNR 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Voltage Monito 3150.00/2,500 TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 1326.00/3,000 
TPS3306-15D 296-3302-5-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector. 87 1358 
TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 236 189 1.47 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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EXAS igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Tol Digi-Key Price Each USL; Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3803G15QDCKRQ1 |296-16961-2-ND | Adj,/1.5V Voltage Detector..... 936.00/3,000 TPS3820-500DBVRQ1 |296-15647-1-ND | 4.55V Supply Monitor 1.25 100 75 
TPS3805H33DCKR | 296-13407-1-ND _| Dual, Adj./3.3V Voltage Detecto! 87 738 TPS3820-500DBVRQ1 |296-15647-2-ND —_| 4.55V Supply Monitor 4920.00/3,000 
TPS3805H33DCKR | 296-13407-2-ND _| Dual, Adj./3.3V Voltage Detecto! 4131.00/3,000 TPS3823-25DBVR | 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monitor 1.25 1.00.75 
TPS3805H33Q0CKRQ1 |296-16962-1-ND —_| Dual, Adj./3.3V Voltage Detecto! 1.02 85 68 TPS3823-25DBVR | 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monitor 1920.00/3,000 
TPS3805H33QDCKRQ1 |296-16962-2-ND | Dual, Adj./3.3V Voltage Detector... 1326.00/3,000 TPS3823-25QDBVRQ1 | 296-15648-1-ND _| 2.25V Supply Monitor 1.58 126 95 
TPS3806133DBVR _|296-12011-1-ND | Dual Voltage Detector with TPS3623-250DBVRQ1 | 296-15648-2-ND _|2.25V Supply Monitor 2457.00/3,000 
Adjustable Hysteresis .. SOT-23-6 150 1.20 .90 TPS3823-30DBVR 296-3334-1-ND 2.63V Supply Monitor 1:28) AhOde 382) 
TPS3806I33DBVR | 296-12011-2-ND —_| Dual Voltage Detector with TPS3823-30DBVR | 296-3334-2-ND 2.63V Supply Monitor 1599.00/3,000 
Adjustable Hysteresis . SOT-23-6 1755.00/3,000 TPS3823-300DBVRQ1 | 296-15649-1-ND | 2.63V Supply Monitor 1.25 1.00 75 
TPS3806J20DBVR | 296-12012-1-ND —_| Dual Voltage Detector with TPS3823-300DBVRQ1 | 296-15649-2-ND _|2.63V Supply Monitor 1920.00/3,000 
Adjustable Hysteresis . S0T-23-6 150 1.20 90 TPS3823-33DBVR | 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor 114 +95 + ~=76 
TPS3806J20DBVR | 296-12012-2-ND Dual Voltage Detector with TPS3823-33DBVR 296-1357-2-ND 2.93V Supply Monitor 1482.00/3,000 
Adjustable Hysteresis .. SOT-23-6 1755.00/3,000 TPS3823-33QDBVRQ1 | 296-15650-1-ND 2.93V Supply Monitor ety aliky ee 
TPS3807A30DCKT | 296-18602-1-ND | 3V, Low Quiescent Current, Dual Channel TPS3823-33QDBVRQ1 | 296-15650-2-ND —_/2.93V Supply Monitor 1794.00/3,000 
Supervisory Circuit 236 1.89 1.47 TPS3823-50DBVR _|296-3335-1-ND 4.55V Supply Monitor 1.26 1.05 84 
TPS3807A30DCKT | 296-18602-2-ND —_| 3V, Low Quiescent Current, Dual Channel TPS3823-50DBVR | 296-3335-2-ND 4.55V Supply Monitor 7638.00/3,000 
Supervisory Circuit . $C70-5 349.25/250 TPS3823-50DBVT | 296-10922-1-ND —_| 4.55V Supply Monitor 1.38 115 92 
TPS3808G01DBVR | 296-17188-1-ND | Adj., Voltage Supervisor. SOT-23. 1.75 140 1.05 TPS3823-SODBVT___)296-10922-2-ND | 4.55V Supply Monitor 172.50/250 
TPS3808G01DBVR |296-17188-2-ND _| Adj., Voltage Supervisor. 2688.00/3,000 1PS3823-S0QDBVRQ1 | 296-15651-1-ND | 4.55V Supply Monitor 1.25 1.00.75 
TPS3808G09DBVR | 296-17189-1-ND —_| 0.9V Voltage Supervisor 1.75 1.40 1.05 TPS3823-S0QDBVRQ1|296-15651-2-ND_|4.55V Supply Monitor 1920.00/3,000 
TPS3808G09DBVR | 296-17189-2-ND —_/0.9V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 TPS3824-25DBVR | 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor 138 1.15.92 
TPS3808G12DBVR _|296-17190-1-ND _|1.2V Voltage Supervisor 1.75 1.40 1.05 See OEM Boe aay Supply Monitog : ie for OS O00F 
5 ms 5 - ~ 1 -| i upply Monitor K F 
Teese TeG PO EVR Pee a eR 12x yeitage Supervisor Pee TPS3824-25QDBVRQ1 | 296-15652-2-ND | 2.25V Supply Monitor 2112.00/3,000 
ocV Voltage Supervisor : eee TPS3824-30DBVR | 296-3337-1-ND __|2.63V Supply Monitor daehe tt5i0 1.92 
TPS3808G12DRVT | 296-19294-2-ND —_‘/ 1.2V Voltage Supervisor 332.50/250 : pei on! : : : 
TPS3808G12QDBVRQ1 | 296-23326-1-ND | 1.2V Prog. Delay Supervisor. Qo) 70M 1128) TPS3824-30DBVR___ | 296-3337-2-ND 2.63V Supply Monitor 1794.00/3,000 
TPS3808G120DBVRQ1 | 296-23326-2-ND _|1.2V Prog. Delay Supervisor. 3264.00/3,000 eee soe 1sb9s 1 ND Bee Supply Monon Lea H ie Ge 
TPS3808G15DBVR |296-17191-1-ND | 1.5V Voltage Supervisor 175. 140 1.05 7PS3804.32DBVR . (SaReaE ae area) and Y MONIOY: AUN 
fe Lou A - - -1- 4 jupply Monitor 1.20. 1.00 .80 
TPS3808G15DBVR | 296-17191-2-ND —_| 1.5V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 t 
TPS3808G15DRVR |296-19708-1-ND —_| 1.5V Voltage Supervisor 243 1.70 1.28 TPS3824-33DBVR [206 s¢B aN 2.93V Supply Monitor HEBOLOOIO00 
TPS3808G15DRVR | 296-19708-2-ND —_‘/ 1.5V Voltage Supervisor 3264.00/3,000 TPS3824-33QDBVRQ1 /296-15654-1-ND | 2.93V Supply Monitor 1.25 1.00.75 
TPS3808G18DBVR | 296-17192-1-ND__|1 BV Voltage Supervisor 475 140 1.05 TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-2-ND | 2.93V Supply Monitor 4920.00/3,000 
f TPS3824-50DBVR | 296-1358-1-ND 4.55V Supply Monitor 1.38 115 92 
TPS3808G18DBVR  |296-17192-2-ND | 1.8V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 t 
TPeae0aGigDBVR Bac DSaTaRNDIl 1.9V Vora ; TPS3824-50DBVR_ | 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monitor 1794.00/3,000 
: ge Supervisor NEW! Ue SIeeet 0 apa 03 TPS3824-500DBVRQ1 | 296-15655-1-ND | 4.55V Supply Monitor 125 100. .75 
TPS3808G19DBVR | 296-23679-2-ND —_| 1.9V Voltage Supervisor NEW! SOT-23-6 2688.00/3,000 : pp or : : : 
TPS3808G25DBVR  |296-17193-1-ND | 2.5V Voltage Supervisor 1.75 1.40 | 1.05 TPSB824-S0QDBVRO1 (2RGRIRESD: Nam 4.55V Supply Monitor e000 000 
TPS3e0aG2S5DBVR |296-17193-2-ND _|2.5V Volta i TPS3825-33DBVT | 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor 1.65 138 1.10 
i ge Supervisor 2688.00/3,000 i 
- TPS3825-33DBVT | 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monitor 175.00/250 
TPS3808G25DRVR  |296-21642-1-ND | 2.5V Voltage Supervisor 243 1.70 1.28 1PS3825-330DBVRQ1 |296-15656-1-ND —_|2.93V Supply Monitor a aly G8 
TPS3808G25DRVR | 296-21642-2-ND —_/2.5V Voltage Supervisor 3264.00/3,000 1P83825-330DBVRQ1 |296-15686-2-ND __|2.93V Supply Monitor en 0145.00/3,000 
TPS3808G30DBVR /296-17194-1-ND —_/3.0V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 TPS3825-500EVT Boas 755 Supply Moni ah ag a 
TPS3808G30DBVR | 296-17194-2-ND —_|3.0V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 5-5 oo -5oV Supply Monitor. Aa ab . 
ace i TPS3825-50DBVT | 296-2637-2-ND 4.55V Supply Monitor 157.50/250 
TPS3808G30DRVR _|296-23103-1-ND __|3.0V Voltage Supervisor 213 1.70 1.28 7Ps382>-SCODBVRG) (BERHEECTEMIGEMME 4.ceV Susok Moniten om Pa eD 
TPS3808G30DRVR  |296-23103-2-ND | 3.0V Voltage Supervisor 3264.00/3,000 7P83825-500DBVRQi |296-15687-2-ND  |4ssv Supply Monitor *"'1794.00/3,000 
TPS3808G300DBVRQ1 | 296-23327-1-ND —_/3.0V Prog. Delay Supervisor. 213 1.70 1.28 7P33828-33DBVT  |296-2638-1-ND 2°93V Supply Monitor 148 118 89 
TPS3808G30QDBVRQ1 | 296-23327-2-ND | 3.0V Prog. Delay Supervisor. SOT-23-6 3264.00/3,000 : - : : : 
p TPS3828-33DBVT | 296-2638-2-ND 2.93V Supply Monitor 172.50/250 
TPS3808G33DBVR  /296-17195-1-ND —_/3.3V Voltage Supervisor SOT-23 1.75 1.40 1.05 TPSae08-S3QDBVRG! BEERIERERERNIDIN 2 92V Subdhy Monitor “oR Rh a 
TPS3808G33DBVR _[296-17195-2-ND _|3.3V Voltage Supervisor SOT-23 2688.00/3,000 7pSaaza-aaQDBVRO1 |SURREESeeNI DINE > 93 supply Moulton ™ 1990,00/3,000 
TPS3808G330DBVRO1 |296-22676-1-ND _|3.3V Voltage Supervisor $0T-236 213 170 1.28 7P3828-50DBVT |296-2639-1-ND 4.55V Supply Monitor 148 118 89 
TPS3808G33QDBVRQ1 | 296-22676-2-ND | 3.3V Voltage Supervisor SOT-23-6 3264.00/3,000 TPS3828-50DBVT | 296-2639-2-ND 455V Supply Monitor ” 492.50/250 
TPS3808G50DBVR  /296-17196-1-ND —_/5.0V Voltage Supervisor SOT-23 1.75 1.40 1.05 TPS3898-500DBVA011296-15659-1:ND 14.55V Sunnly Monitor (SSIES ONES 
TPS3808G50DBVR | 296-17196-2-ND —_/5.0V Voltage Supervisor SOT-23 2688.00/3,000 7PS3898-500DBVRO1 AGREISECOO INTIME 4°55 Susy Monitor *9112.00/3,000 
TPS3808G50QDBVRQ1 |296-23126-1-ND __|5.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 213 1.70 1.28 TPS3836E18DBVT | 296-3339-1-ND a ahve Carrentianitar 238 1901.43 
TPS3808G50QDBVRQ1 | 296-23126-2-ND 5.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 3264.00/3,000 TPS3836E18DBVT 296-3339-2-ND 1.71V Low Current Monitor “~ 339'50/250 
Tesenne eee pa a1 SaT END 128V Voliage Sunervstr Stee Les grap aap TPS3836E18QDBVRQ1 |296-15660-1-ND | 1.71V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
- -2- f oltage Supervisor . -23- .00/2, x 2 i 
TPS3809I50DBVR | 296-10914-1-ND | 4.55V Supply Voltage Supervisor..........$0T-23 96 72 54 TPSSHSSETBGDEVRGT (PROS SECO oma 1-71 Low Current Monitor Pens ee 
TPS3809I50DBVR __|296-10914-2-ND _|4.55V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 TPSae36H30DBVT —|296-13003-2-ND | 2.79V Low Current Monitor ~ 93950/250 
TPS3809IS0DBVT =] 296-2629-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 96 72 BA TPS3836H300DBVRQ1 |296-15661-1-ND — |2.79V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TR SSbOSIeODEVT acp Bet 2629°2 ND fa Supply venue eupery ot Ach Seay he TPS3836H300DBVRQ1 |296-15661-2-ND _|2.79V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
| -4- i upply Voltage Supervisor. : i i a 14 i 
TPS3809IS0MDBVREP| 296-21522-2-ND | 4.55V Supply Voltage Supervisor. 2457.00/3,000 Ca eee Bee ROR IME acy CoN current Monttor BEE Mesa 
TPS3809I50QDBVRQ1 |296-15642-1-ND__|4.55V Supply Voltage Supervisor. 87 __73__—58 TPS3836J250DBVRQ1 |296-15662-1-ND | 2.25V Low Current Monitor 225 180 1.40 
TPS3809150QDBVRQ1 | 296-15642-2-ND —_/4.55V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 TPS3836J25QDBVRQ1 |296-15662-2-ND | 2.25V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TP sseoo ZUBVE ZAR 3.25V Supply Voltage Supervisor, 76 a ae an TPS3836K33DBVT _|296-3341-1-ND 2.93V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
- 2 f jupply Voltage Supervisor. .00/3, a De i 
Tes3éo9126D8VT —|296-2690-1-ND_/2.2V Supply Voltage Supervisor. 46348 | Tesspsxsaa08VRat |296-15663-1-ND  |2.98V Low Gurrent Montr 225 180. 140 
TPS3809J25DBVT__| 296-2630-2-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor. 87.25/250 TPS3836K33QDBVRQ1 | 296-15663-2-ND | 2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809J25QDBVRO1 ]296-15643-1-ND —_/2.25V Supply Voltage Supervisor. 92,6952 TPS3836L30DBVT | 296-3342-1-ND 2.64V Low Current Monitor 238 1.90 1.43 
Te aunena Be eet AD any Supply vena uber ol 4 See oun TPS3836L30DBVT 296-3342-2-ND 2.64V Low Current Monitor 332.50/250 
-10916-1- -93V Supply Voltage Supervisor. SC TPS3836L30MDBVREP |296-21269-1-ND  |2.64V Low Current Monit 7883.91 3.04 
TPS3B09K33DBVR | 296-10916-2-ND —_| 2.93V Supply Voltage Supervisor. 702.00/3,000 TPS3836L30MDBVREP |296-21269-2ND _|2.64V Low Current Monitor 8202.00/3,000 
TPS3809K33DBVT__ | 296-2631-1-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. 96.72 __.54 TPS3836L30QDBVRQ1 |296-15664-1-ND | 2.64V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809K33DBVT | 296-2631-2-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. 78.75/250 TPS3836L30QDBVRQ1 |296-15664-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
Lec Bee eel ND Ay Supply Voltage Supervisor. 84 mace at TPS3837E18DBVT —_| 296-3343-1-ND 1.71V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
-15644-2- -93V Supply Voltage Supervisor. .00/3, TPS3837E18DBVT | 296-3343-2-ND T71V Low Current Monit 332.50/250 
TPS3809L30DBVR —/296-10917-1-ND_—_/2.64V Supply Voltage Supervisor. 96 2 54 7Ps3e37e180DBVRQ1 |296-15665-1-ND _|1-71V Low Current Monitor 2.25 80. 1.40 
TPS3809L30DBVR__|296-10917-2-ND__|2.64V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 TPS3837E18QDBVRQ1 |296-15665-2-ND ‘| 1.71V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809L30DBVT 296-2632-1-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor. 96 72 54 TPS3837J25DBVT 296-3344-1-ND 2.25V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
TPS3809L30DBVT | 296-2632-2-ND 2.64 Supply Voltage Supervisor. 99.50/250 TPS3837J25DBVT_ _|296-3344-2-ND 2.25V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3809L30QDBVRQ1 )296-15645-1-ND —_/2.64V Supply Voltage Supervisor. 87 7358 TPS3837J250DBVRQ1 |296-15660-1-ND | 2.25V Low Current Monitor 225 1.80 1.40 
TPS3809L30QDBVRQ1 | 296-15645-2-ND —_/2.64V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 TPS3837J25QDBVRQ1 |296-15666-2-ND  |2.25V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3813I50DBVT — /296-10918-1-ND _—_/5V Supervisor with Programmable TPS3837K33DBVT | 296-3345-1-ND 2.93V Low Current Monitor 238 1.90 1.43 
Watchdog Window .. 2.25 1.80 1.40 TPS3837K33DBVT | 296-3345-2-ND 2.93V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3813I50DBVT _/296-10918-2-ND | 5V Supervisor with Programmable TPS3837K33MDBVREP | 296-21270-1-ND__|2.93V Low Current Monitor 4.88 3.91 3.04 
Watchdog Window SOT-23-6 332.50/250 TPS3837K33MDBVREP| 296-21270-2-ND __| 2.93V Low Current Monitor 8202.00/3,000 
TPS3813J25DBVT —/296-10919-1-ND —_| 2.5V Supervisor with Programmable TPS3837K33QDBVREP | 296-20786-1-ND | 2.93V Low Current Monitor 261 2.09 1.63 
Watchdog Window SOT-23-6 225 1.80 1.40 TPS3837K33QDBVREP| 296-20786-2-ND | 2.93V Low Current Monitor 4386.00/3,000 
TPS3813J25DBVT —- | 296-10919-2-ND —_/2.5V Supervisor with Programmable TPS3837K33QDBVRQ1 |296-15667-1-ND | 2.93V Low Current Monitor 225 1.80 1.40 
Watchdog Window SOT-23-6 332.50/250 TPS3837K33QDBVRQ1 |296-15667-2-ND _|2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3813K33DBVT —_—| 296-10920-1-ND 3.3V Supervisor with Programmable TPS3837L30DBVT 296-3346-1-ND 2.64V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
Watchdog Window SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 TPS3837L30DBVT | 296-3346-2-ND 2.64V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3813K33DBVT —‘| 296-10920-2-ND 3.3V Supervisor with Programmable TPS3837L30QDBVRQ1 | 296-15668-1-ND 2.64V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
Watchdog Window SOT-23-6 332.50/250 TPS3837L30QDBVRQ1 |296-15668-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3813L30DBVT 296-10921-1-ND 3.0V Supervisor with Programmable TPS3838E18DBVT 296-3347-1-ND 1.71V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
Watchdog Window SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 TPS3838E18DBVT | 296-3347-2-ND 1.71V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3813L30DBVT _|296-10921-2-ND | 3.0V Supervisor with Programmable TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-1-ND | 1.71V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
Watchdog Window . SOT-23-6 332.50/250 TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-2-ND | 1.71V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3820-33DBVT | 296-2633-1-ND 2.93V Supply Monito! SOT-23-5 148 1.18 89 TPS3838J25DBVT | 296-3348-1-ND 2.25V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
TPS3820-33DBVT | 296-2633-2-ND 2.93V Supply Monito! SOT-23-5 172.50/250 TPS3838J25DBVT _|296-3348-2-ND 2.25V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3820-33QDBVRQ1 |296-15646-1-ND___|2.93V Supply Monito! SOT-23-5 1.25 1.00.75 TPS3838KS3DBVT | 296-3349-1-ND 2.93V Low Current Monitor 238 1.90 143 
7PS3820-330DBVRO1 |296-15646-2-ND | 2.93V Supply Monito SOT-23-5 7920.00/3,000 TPS3838K33DBVT | 296-3349-2-ND 2.93V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3820-50DBVRQ1G4 )296-19885-1-ND | 4.55V Supply Monito! SOT-23-5 1.25 1.00 75 TPS3838K33DRVR | 296-22631-1-ND —_| 2.93V Low Current Monitor 238 1.90 1.43 
TPS3820-50DBVRQ1G4 )296-19885-2-ND  /4.55V Supply Monito! SOT-23-5 1920.00/3,000 TPS3838K33DRVR | 296-22631-2-ND —_| 2.93V Low Current Monitor 3648.00/3,000 
TPS3820-50DBVT | 296-2635-1-ND 4.55V Supply Monito! SOT-23-5 138 1.15 92 TPS3838K330QDBVRQ1 |296-15670-1-ND _|2.93V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3820-50DBVT __|296-2635-2-ND 4.55V Supply Monito! SOT-23-5 172.50/250 (Continued) 
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TPS3838K33QDBVRQ1 | 296-15670-2-ND 2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 UCC2946D 296-2645-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TPS3838L30DBVT | 296-3350-1-ND 2.64V Low Current Monito 238 1.90 1.43 Watchdog Timer 3.15 252 1.96 
TPS3838L30DBVT 296-3350-2-ND 2.64V Low Current Monito 332.50/250 UCC2946TPWRQ1 296-23028-1-ND Microprocessor Supervisor with 
TPS3838L300DBVRQ1 |296-15671-1-ND | 2.64V Low Current Monito 2.25 1.80 1.40 Watchdog Timer 3.60 2.88 2.24 
TPS3838L30QDBVRQ1 | 296-15671-2-ND 2.64V Low Current Monito 3900.00/3,000 UCC2946TPWRQ1 296-23028-2-ND Microprocessor Supervisor with 
TXBO101DCKR 296-22861-1-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage-Level Watchdog Time 4080.00/2,000 
Translator 80 60 45 UCC3946D 296-2646-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TXB0101DCUR 296-22861-2-ND 1-Bit Bidirectional Voltage-Level Watchdog Timer... 3.04 243 1.89 
Translator 780.00/3,000 UCC3946N 296-11547-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TXB0101YZPR 296-21927-1-ND 1-Bit Bidirectional Voltage Level Watchdog Timer 3.04 2.43 1.89 
Translator 88 66 50 MOSFET / MOSFET Drivers 
TXBO101YZPR 296-21927-2-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage Level SN753720 396-3360-5-ND Dual MOSFET Driver .. 225. 180 1.35 
Translator... 858.00/3,000 SN75372DR 296-14958-1-ND | Dual MOSFET Driver... 225 180 1.35 
TXBO0102DCKR 296-22862-1-ND 2-Bit Bidirectional Voltage-Level SN75372DR 296-14958-2-ND Dual MOSFET Driver 2880.00/2,500 
Translator 141 93.74 SN75372P 296-3361-5-ND Dual MOSFET Driver 225 180 1.35 
TXB0102DCKR 296-22862-2-ND —_| 2-Bit Bidirec' SN75374D 296-3362-5-ND Quad MOSFET Driver. 2.48 1.98 1.54 
Translator 1443.00/3,000 TPS1100D 296-3379-5-ND | P-Channel MOSFET, Rise Time 10nS.... 141 1.18 94 
TXBO102YZPR 296-21961-1-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS1100PWR 296-13383-1-ND Single P-Channel Enhancement 
Translator 1.20 1.00 80 Mode MOSFETs 141 148 94 
TXBO102YZPR 296-21961-2-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS1100PWR 296-13383-2-ND Single P-Channel Enhancement 
Translator... 1560.00/3,000 Mode MOSFETS.... 1250.00/2,000 
TXBO104DR 296-21928-1-ND —_| 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS1101D 296-3381-5-ND | P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5nS...... 188 150 1.13 
Translator 1.38 110.83 TPS1101PWR 296-13384-1-ND | Single P-Channel Enhancement 
TXB0104DR 296-21928-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level Mode MOSFETs ASSe 1500 oda 
Translator 1760.00/2,500 TPS1101PWR 296-13384-2-ND Single P-Channel Enhancement 
TXBO104PWR 296-21929-1-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level Mode MOSFETs 1950.00/2,000 
Translator 1.38 1.10 83 TPS1120D 296-1352-5-ND Dual P-Channel MOSFET SOIC 1.75 «140 1.05 
TXB0104PWR 296-21929-2-ND _|4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS1120DR 296-1352-1-ND Dual P-Channel MOSFET. SOIC 175 140 1.05 
Translator 1430.00/2,000 TPS1120DR 296-1352-2-ND Dual P-Channel MOSFET. -SOIC 2240.00/2,500 
TXBO104RGYR 296-21930-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2811D 296-2385-5-ND Dual 2A Invert MOSFET Drive DAGIE 1.72 Ah29 
Translator 1.38 110 83 TPS2811P 296-3363-5-ND Dual 2A High Speed Invert 
TXBO104RGYR 296-21930-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level MOSFET Driver Ob) Al72) alh29' 
Translator 715.00/1,000 ia i 
1XB0104ZXUR 296-20795-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TRg28 i EW ea | Oval 2A High Speed Invert OR GB 128 
Translator 1.38 1.10.83 TPS2812D 296-3364-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
TXB0104ZXUR 296-20795-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level FET Driver 138 1.10 83 
Translator 1760.00/2,500 TPS2812P 296-3365-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
TXBO108ZXYR 296-22000-1-ND | 8-Bit Bidirectional Voltage Level FET Driver 138 110 83 
Translator... 188 1.50 1.13 TPS2812PWR 296-15139-1-ND [Dual 2A High Speed Non-Invert 
TXB0108ZXYR 296-22000-2-ND 8-Bit Bidirectional Voltage Level FET Driver. 438 140 83 
Translator 2400.00/2,500 TPS2812PWR 296-15139-2-ND | Dual 2A High Speed Non-Invert 
TXSO101DBVR 296-22863-1-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage-Level FET Driver et 1430.00/2,000 
Translator 80 60 45 TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary 
TXS0101DBVR 296-22863-2-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage-Level MOSFET Driver. 2.00 1.60 1.20 
Translator 780.00/3,000 TPS2813DR 296-1356-1-ND Dual 2A Complementary 
TXS0101DCKR 296-22864-1-ND 1-Bit Bidirectional Voltage-Level MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 
Translator 80.6045 TPS2813DR 296-1356-2-ND Dual 2A Complementary 
TXSO101DCKR 296-22864-2-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage-Level MOSFET Driver : 2560.00/2,500 
Translator 780.00/3,000 TPS2813P 296-2386-5-ND Dual 2A Complementary MOSFET Driver...8-Dip 2.00 1.60 1.20 
TXS0101DRLR 296-22865-1-ND | 1-Bit Bidirect TPS2813PWR 296-3367-1-ND Dual 2A Complementary 
Translator 80 60 «45 MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 
TXS0101DRLR 296-22865-2-ND 1-Bit Bidirectional Voltage-Level TPS2813PWR 296-3367-2-ND Dual 2A Complementary 
Translator 1040.00/4,000 MOSFET Driver 2080.00/2,000 
TXS0102DCTR 296-21978-1-ND _ |2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2814D 296-3368-5-ND Dual 2A High Speed MOSFET Drive 125 1.00 75 
Translator 93.78 62 TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver. 1251.00 75 
TXS0102DCTR 296-21978-2-ND —_|2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2814PWR 296-3369-1-ND Dual 2A MOSFET Driver. 125 100 75 
Translator 1209.00/3,000 TPS2814PWR 296-3369-2-ND Dual 2A MOSFET Driver. 1300.00/2,000 
TXS0102DCUR 296-21931-1-ND _|2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2815D 296-2388-5-ND Dual 2A NAND MOSFET Drive 148 118 .89 
Translator 9378.62 TPS2815P 296-3370-5-ND Dual 2A HS NAND MOSFET Driver. 8-Dip 1.48 118 89 
TXS0102DCUR 296-21931-2-ND —_|2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2816DBVR 296-3371-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. OT-23-5 «1.48 «(1.18 = 89 
Translator 1209.00/3,000 TPS2816DBVR 296-3371-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. 0T-23-5 2265.00/3,000 
TXS0102YZPR 296-21932-1-ND —_|2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2817DBVR 296-3372-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drivel 0T-23-5 1.48 (118 89 
Translator 1.05 88 70 TPS2817DBVR 296-3372-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive! 2265.00/3,000 
TXS0102YZPR 296-21932-2-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2818DBVR 296-3373-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. 148 1.18 89 
Translator 1365.00/3,000 TPS2818DBVR 296-3373-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. 2265.00/3,000 
TXSO104EDR 296-20696-1-ND _|4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2818MDBVREP | 296-23101-1-ND 
Translator 148 118 .89 279 2.24 1.74 
TXSO104EDR 296-20696-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2818MDBVREP | 296-23101-2-ND | 2A High Speed Inverting MOSFET 
Translator 1887.50/2,500 Driver... 4686.00/3,000 
TXSO104EPWR 296-20697-1-ND —_| 4-Bit Bidirect TPS2819DBVR 296-3374-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drivel 148 1.18 89 
Translator 148 118 89 TPS2819DBVR 296-3374-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive 2265.00/3,000 
TXSOT04EPWR 296-20697-2-ND _ |4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2819MDBVREP | 296-23102-1-ND | 2A High Speed Inverting MOSFET 
Translator 1534.00/2,000 Driver. 279 2.24 1.74 
TXSO104ERGYR 296-20698-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2819MDBVREP | 296-23102-2-ND — |2AHigh Sp 
Translator 1.60 1.28 96 Driver. ses 4686.00/3,000 
TXSO104ERGYR 296-20698-2-ND —_|4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2828DBVR 296-1986-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. 143° (1.14 ~~ «86 
Translator 832.00/1,000 TPS2828DBVR 296-1986-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. 2190.00/3,000 
TXSO104EYZTR 296-22001-1-ND —_|4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2829DBVR 296-1987-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drivel 0T-23-5 1.43 «1.14 86 
Translator 160 1.28 96 TPS2829DBVR 296-1987-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver 0T-23-5 2190.00/3,000 
TXS0104EYZTR 296-22001-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2830D 296-2390-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 
Translator 2457.00/3,000 BUCK MOSFET Driver 2.36 1.89 1.47 
TXS0104EZXUR 296-20699-1-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2830PWP 296-3376-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 
Translator 1.60 1.28.96 BUCK MOSFET Drive 2.36 1.89 1.47 
TXSO104EZXUR 296-20699-2-ND _|4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2831D 296-2391-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
Translator 2047.50/2,500 MOSFET Driver 2.36 1.89 1.47 
TXS0108EPWR 296-23011-1-ND | 8-Bit Bidirectional Voltage-Level TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
Translator 1.88 150 1.13 MOSFET Driver w14-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TXS0108EPWR 296-23011-2-ND —_|8-Bit Bidirectional Voltage-Level TPS2832D 296-2392-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
Translator 0-TSSOP 1950.00/2,000 TPS2833D 296-2393-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TXS03121DRLR 296-22866-1-ND Comparator with Output Voltage-Level TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
Translation... 90 75 60 BUCK FET Driver... w14-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TXS03121DRLR 296-22866-2-ND Comparator with Output Voltage-Level TPS2834PWP 296-3378-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
Translation se . 1560.00/4,000 BUCK MOSFET Driver 14-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
UC2543DW 296-3355-5-ND 2.5V Power Supply Monito 16-SOIC 5.42 4.34 3.66 TPS2835D 296-2395-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
UC2543N 296-3356-5-ND 2.5V Power Supply Monito 16-Dip 542 434 3.66 MOSFET Driver 236 1.89 1.47 
UC2903DW 296-2640-5-ND Quad Voltage Supply Monito 551 4.41 3.43 TPS2835PWP 296-10885-5-ND —_| Invert Fast Sync. BUCK 
UC3543DW 296-3357-5-ND 2.5V Power Supply Monito 5.36 4.29 3.34 MOSFET Driver .A4-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
UC3543N 296-3358-5-ND. 2.5V Power Supply Monito 5.36 429 3.34 TPS2836D 296-2396-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monitor... Gd bain220) TPS2838PWP 296-10886-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 
UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monito 473 3.78 2.94 BUCK MOSFET Driver 16-HTSSOP 2.93 2.34 1.82 
UC3910D 296-2644-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monitor 5.70 4.56 3.85 TPS2839PWP 296-10887-5-ND —_| Inverting Fast Sync. 
UC3910N 296-11346-5-ND | 4-Bit DAC and Voltage Monitor 570 4.56 3.85 BUCK MOSFET Driver 6-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 
UC39432D 296-11350-5-ND | Precision Analog Controller .. 551 4.41 3.43 TPS2848PWP 296-10888-5-ND __| MOSFET Driver with Regulato 4-HTSSOP 2.81 2.25 1.75 
UC39432N 296-11351-5-ND Precision Analog Controller .............:---000» 5.51 4.41 3.43 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 945 


INSTRUMENTS Digi® Reel’ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
els Digi-Key Price Each Uble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. it 25 100 
TPS2849PWP 296-10889-5-ND  |MOSFET Driver with Regulator.......14-HTSSOP 2.81 2.25 1.75 UCC27425P 296-15872-5-ND _| 4A Dual High Speed Low-Side 
TPS2837D 296-2397-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver..8-SOIC 2.81 2.25 1.75 MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 
TPS28225D 296-19791-5-ND | High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver 143 114 86 UCC37321D 296-13684-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS28225DRBT 296-19792-1-ND  |High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver 143° 114 86 MOSFET Driver with Enable.. 248 1.98 1.49 
TPS28225DRBT 296-19792-2-ND __|High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver 199.50/250 UCC37321DGN 296-13685-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS28226DR 296-22853-1-ND High-Frequency 4A Synchronous MOSFET Driver with Enable. 2.48 1.98 1.54 
MOSFET Driver 1.43 114 86 UCC37321P 296-13686-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 
TPS28226DR 296-22853-2-ND High-Frequency 4A Synchronous MOSFET Driver with Enable .. 2.48 1.98 1.49 
MOSFET Driver 1825.00/2,500 UCC37322D 296-13687-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS28226DRBT 296-22854-1-ND High-Frequency 4A Synchronous MOSFET Driver with Enable .. 2.48 1.98 1.49 
MOSFET Driver 1.43 114 86 UCC37322DGN 296-13688-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS28226DRBT 296-22854-2-ND | High-Frequency 4A Synchronous MOSFET Driver with Enable . 248 1.98 1.54 
MOSFET Driver 199.50/250 UCC37322P 296-13689-5-ND __| Single 9A High Speed Low-Side 
uc2709DW 296-2398-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 850 6.80 5.74 MOSFET Driver with Enable. 248 1.98 1.49 
UC2710N 296-2399-5-ND High Current MOSFET Driver... 7.20 5.76 4.86 UCC37323D 296-15691-5-ND —_| Dual 4A High Speed Low-Side, Power 
uc2714D 296-12113-5-ND | Complementary Switch FET Driver MOSFET Driver 188 1.50 1.13 
with Aux Out 236 1.89 1.47 UCC37323DGN 296-15692-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power 
UC2714N 296-12171-5-ND | Complementary Switch FET Driver MOSFET Driver...... -8-MSOP 1.88 1.50_1.13 
with Aux Out i 236 1.89 1.47 UCC37323P 296-15693-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power 
UC2715D 296-12172-5-ND | Complementary Switch FET Driver lisesi baeieney In ee ees 188 150 1.13 
with Aux Out 2.25 1.80 1.40 -15694-5- ual 4A High Speed Low-Side, Power 
uc27150P 296-12173-5-ND | Complementary Switch FET Driver MOSFET Driver. UES UGO THe 
with Aux Out 225 180 140 UCC37324DGN 296-15695-5-ND —_| Dual 4A High Spee 
- - MOSFET Driver ¥ 188 150 113 
UC2715N 296-12174-5-ND | Complementary Switch FET D 
GIMVAIR OIE et He AE ALG Uec37324P 296-15696-5-ND [Dual 4A High Speed Low-Side, Power 
UC3706N 296-11242-5-ND | Dual High Speed MOSFET Driver. 518 414 3.22 MOSFET Driver ; 1.88 1.50 1.13 
UC3709DW 296-2400-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver. 580 4.64 3.92 UCC37325D 296-15697-5-ND Haren epee Lowr-Side, Power Gaur its 
UC3709N 296-11245-5-ND __|Dual High Speed MOSFET Driver. 5.80 4.64 3.92 eens : ; : : 
uc37100W 296-2401-5-ND {Complementary High Current Meese poe cceaa amg) Oval 4A High Speed Low-Side, Power | eee mre 
MOSFET Driver 650 5.20 4.39 Pees - = : : 
UC3710N 296-11246-5-ND —_| High-Current MOSFET Driver 650 520 4.39 Pca ce aa cam a! 48 High Speed Low-Side, Power ee acs ia ae 
UC3710T 296-11247-5-ND | High-Current MOSFET Driver 650 5.20 4.39 sieayaies Hs a F ; : 
uc3714D 296-11253-5-ND __| High-Current MOSFET Driver 238 1.90 1.43 DED ALDOR WE ie nciciiaemm 2/2 Corot Compatibie Single Low Side > MEE 
UC3714DP 296-11254-5-ND High-Current MOSFET Driver 2.38 1.90 1.43 UCD7201PWP 296-17924-5-ND MOSFET Driver with Single Common ; 
‘ens, (eaesto |aerenne B18 18 ca +e REE 
> 0" igh-Curren river = i . e 
UC3715DP 296-11668-5-ND | Complementary Switch MOSFET Driver — — a ower Distr ibution Switches 
with Aux Out 2.25 1.80 1.35 -2555-5- 2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UC3715N 296-11257-5-ND | High-Current MOSFET Driver 2.25. 1.80 1.35 “ago aABWE Sap aGRS ND Sone oat uae oa 213 1.70 1.28 
UCC2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controlle 5.30 4.24 3.58 Pesaro MOGrED Gulch cc. af as) 498 
UCC27200D 296-21432-5-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, RARE IA > vere é ‘ 
High-Side/Low-Side Driver 7 279 224 1.74 TPS2010PWR 296-3385-1-ND beers oe Side page aylap iets 
UCC27200DDA 296-21433-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, la Z : ‘ 
High-Side/Low-Side Driver . 279 224 4174 TPS2010PWR 296-3385-2-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27200DRMR | 296-21434-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, MOSFET SWCD AeOOWZ VY 
hae i tg TPS2011AD 296-2556-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver 2.79 2.24 1.74 MOSFET Switch 213° 1.70 1.28 
UCG27200DRMR =) 296-21484-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2011APWP 296-13804-5-ND | 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver ia 4686.00/3,000 MOSFET Switch 213 1.70 1.28 
UCC272000DDARQ1 | 296-23593-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency eet - : : 
‘ah-Si Side Dri TPS2011D 296-3386-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver NEW! Ole Cot 206) MOSFET Switch 238 «1.90 1.43 
UCC272000DDARQ1 | 296-23593-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency TPS2012AD 296-2557-5-ND 104.2 a High-Side : : ‘ 
High-Side/Low-Side Driver NEWI.......... 4630.00/2,500 MOSFET Switch 213 170 128 
UCC27201D 296-21435-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, Tps20120 296-1957-5-ND 1.08, 27V-5.5V High Side ; ; ; 
High-Side/Low-Side Driver Pe 2.79 2.24 1.74 MOSFET Switch 9 238 1.90 1.43 
UCC27201DDA 296-21436-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS20 130 CSREES 15h OVE SV HES : : : 
High-Side/Low-Side Driver is 279 224 1.74 PAR LIGSEET Saich Igh-oide See AA FEE 
UCC27201DRMR 296-21437-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2013APWPR 296-17531-1-ND _|2.2A, 2.7V-5.5V High<Side : ; ‘ 
High-Side/Low-Side Driver 2.79 2.24 1.74 MOSFET Switch 213 1.70 1.28 
UCC27201DRMR 296-21437-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2013APWPR 296-17531-2-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V High-Side 7 : : 
High-Side/Low-Side Driver... 4686.00/3,000 MOSFET Switch 2010.00/2,000 
UCC27321D 296-13670-5-ND ‘| Single 9A High Speed Low-Side Tene POBSIEESISTNT 75h 0.7V-55V Hich-Sid = 
MOSFET Driver with Enable... 2.48 1.98 1.54 MGSEST Sacha am den ue 
UCC27321DGN 296-13671-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side PS2013DR 296-1353-4-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side ‘ : : 
MOSFET Driver with Enable... 2.70 216 1.68 MOSFET Switch 238 190 1.43 
UCC27321P 296-13672-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 1PS2013DR 296-1353-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side ; ‘ : 
MOSFET Driver with Enable.......... 2.48 1.98 1.54 MOSFET Switch 3040.00/2,500 
UCC27322D 296-13673-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side TPS20TaPWA DOREIaaREENT 715A, 2.7V-5.5V High Side a 
MOSFET Driver with Enable... 248 1.98 1.54 MOSFET Switch... 238 1.90 1.43 
UCC27322DGN 296-13674-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2013PWR 296-3388-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
MOSFET Driver with Enable... 270 216 1.68 MOSFET Switch... 2470.00/2,000 
UCC27322P 296-13675-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2014D 296-1354-5-ND 0.66A, 4V-5.5V High-Side 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 1.54 MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
UCC27323D 296-12528-5-ND__|4A High Speed Dual MOSFET Driver 1.90 152 1.44 7PS2014DR 796-1354-4-ND 0.66A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27323DGN 296-12529-5-ND _|4A High Speed Dual MOSFET Driver 190 152 1.14 MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
UCC27323P 296-12530-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 1.90 1.52 1.14 TPS2014DR 296-1354-2-ND 0.66A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27324D 296-12531-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch oy 6300.00/2,500 
UCC27324DGN 296-12532-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2014P 296-3389-5-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switc 450 3.60 280 
UCC27324P 296-12533-5-ND [4A High Speed Dual MOSFET Driver 1.90 152 1.14 TPS2015D 996-1355-5-ND 0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27325D 296-12534-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch... 2) 450 3.60 2.80 
UCC27325DGN 296-12535-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2015DR 996-1355-1-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27325P 296-12536-5-ND 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
UCC27423D 296-15864-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2015DR 296-1355-2-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
MOSFET Driver 213 1.70 1.28 MOSFET Switch 6300.00/2,500 
UCC27423DGN 296-15865-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side TPS2015P 296-3390-5-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side MOSFET Switch..8-Dip 4.50 360 280 
MOSFET Driver ; 243° 1.70 1.28 TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27423P 296-15866-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver 213 1.70 1.28 TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27424D 296-15867-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver 2.00 160 1.20 TPS2021IDRQ1 296-23678-1-ND | 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27424DGN 296-15868-5-ND _|4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch NEWI.......8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2021IDRQ1 296-23678-2-ND | 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27424MDGNREP | 296-22533-1-ND 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch NEW.......8-SOIC 3307.50/2,500 
MOSFET Driver 5.40 4.32 3.36 TPS2022D 296-2562-5-ND 1.1A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27424MDGNREP | 296-22533-2-ND 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver 7560.00/2,500 TPS2023D 296-2563-5-ND 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27424P 296-15869-5-ND _|4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2023P 296-12233-5-ND | 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27425D 296-15870-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2024D 296-2564-5-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC27425DGN 296-15871-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver... 2.00 1.60 1.20 (Continued) 
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EXAS igi e POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel : y 

El Digi-Key Price Each fel: Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

TPS2024DR 296-2564-1-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap TPS2047DR 296-2575-1-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .......-ssceee B-SOIC 215 1.72 1.29 High-Side MOSFET Switch .. ied 3.83 3.06 2.38 

TPS2024DR 296-2564-2-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap TPS2047DR 296-2575-2-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch cscs 8-SOIC 2752.50/2,500 High-Side MOSFET Switch .. wed 5355.00/2,500 

TPS2024P 296-12234-5-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap TPS2048AD 296-3408-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .......:ssceseeee 8-Dip 215 1.72 1.29 High-Side MOSFET Switch .. ies 2.57 2.06 1.60 

TPS2030D 296-2565-5-ND 300mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap TPS2048DR 296-3409-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch cscs B-SOIC 215 1.72 1.29 High-Side MOSFET Switch .. i 488 3.91 3.04 

TPS2030IDRQ1 296-18668-1-ND  |300mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch sce 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 High-Side MOSFET Switch 6835.00/2,500 

TPS2030IDRQ1 296-18668-2-ND  |300mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap TPS2049D 296-21264-5-ND _| Single Channel 100mA Power Switch 126 1.05 84 
High-Side MOSFET Switch ................-+ 8-SOIC 3150.00/2,500 TPS2051AD 296-3410-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2030P 296-3392-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch 150 1.20 .90 
High-Side MOSFET Switch ........csccsee 8-Dip 215 1.72 1.29 TPS2051BDBVR 296-21265-1-ND —_|0.7A, 2.7V-5.5V Hig) 

TPS2031D 296-2566-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch..... 144 1.20 .96 
High-Side MOSFET Switch .......-ssceee B-SOIC 215 1.72 1.29 TPS2051BDBVR 296-21265-2-ND —_|0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2032D 296-2567-5-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch..... 1872.00/3,000 
High-Side MOSFET Switch ...........0..... 8-SOIC 2.15 1.72 1.29 TPS2051BDGNR 296-17313-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2033D 296-2568-5-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch..... ...8MSOP 1.44 1.20 .96 
High-Side MOSFET Switch .......-ssceee 8-SOIC 215 1.72 1.29 TPS2051BDGNR 296-17313-2-ND —_|0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2033P 296-12235-5-ND | 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch..... 1560.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch ........ccscsee 8-Dip 215 1.72 1.29 TPS2051BDR 296-16987-1-ND —|0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2034D 296-2569-5-ND 3A, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch..... 1.44 1.20 96 
High-Side MOSFET Switch ..........0.... 8-SOIC 215 1.72 1.29 TPS2051BDR 296-16987-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2034P 296-12236-5-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch..... ae 1560.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch ........scccseee 8-Dip 2.15 1.72 1.29 TPS2051D 296-2576-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2041AD 296-3393-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch..... ae 230 1.84 1.43 
MOSFET Switch 1.70 1.36 1.02 TPS2051P 296-3411-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2041BD 296-22880-5-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side MOSFET Switch 2.30 1.84 1.43 
MOSFET Switch... 1.44 1.20.96 TPS2052AD 296-3412-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2041BDBVR 296-21263-1-ND —_|0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side High-Side MOSFET Switch .. 2.03 1.62 1.22 
MOSFET Switch 144 1.20 96 TPS2052BDR 296-17451-1-ND | Dual (1in/2out), 0.7, 2.7V-5 

TPS2041BDBVR 296-21263-2-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side High-Side MOSFET Switch .. 155 1.24 93 
MOSFET Switch. 1872.00/3,000 TPS2052BDR 296-17451-2-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2041BDGN 296-18930-5-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side High-Side MOSFET Switch .. 1985.00/2,500 
MOSFET Swite 143 1.14 86 TPS2052BDGN 296-17459-5-ND | Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2041D 296-3394-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch sf 178 142 1.07 
MOSFET Switch. 239 191 1.49 TPS2052D 296-2577-5-ND Dual (1in/2out), 900mA, 2.7V-5.5V 

TPS2041P 296-2570-5-ND 0.9A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch hp Der ae 
MOSFET Swite Dip 239 1.91 1.49 TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2042AD 296-3395-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5. High-Side MOSFET Switch .. Dit Bee az) 
High-Side MOSFET Switch .... 2131.70 1.28 TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2042BDGN 296-17060-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 3875.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch 3.04 2.28 1.71 TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2042BDR 296-17002-1-ND | Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5. High-Side MOSFET Switch .. Pint 2 iz) 
High-Side MOSFET Switch... 168 1.34 1.01 TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2042BDR 296-17002-2-ND | Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 2.45 196 1.47 
High-Side MOSFET Switch .... 2145.00/2,500 TPS2053BD 296-18932-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2042D 296-3396-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. oe 190 152 1.14 
High-Side MOSFET Switch... 288 2.31 1.80 TPS2053D 296-2578-5-ND Triple (2in/3out), 900mA, 2.7V-5.5V 

TPS2042DR 296-3396-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. ie 3.65 292 2.27 
High-Side MOSFET Switch . 288 2.31 1.80 TPS2053DR 296-2578-1-ND Triple (2in/3out), 0.7, 2.7V-5.5V 

TPS2042DR 296-3396-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch 3.65 2.92 2.27 
High-Side MOSFET Switch .. 4032.50/2,500 TPS2053DR 296-2578-2-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2042P 296-2571-5-ND Dual (1in/2out), 900mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 5102.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch . 288 2.31 1.80 TPS2054AD 296-3417-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2043AD 296-3397-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch 2.88 2.31 1.80 
High-Side MOSFET Switch .... 230 184 1.43 TPS2054BDR 296-16988-1-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5. 

TPS2043BD 296-17211-5-ND | Triple (2in/out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 2.38 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch .. 215 1.72 1.29 TPS2054BDR 296-16988-2-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 900mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 3040.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch ... 3.65 2.92 2.27 TPS2054D 296-1960-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 

TPS2043DR 296-2572-1-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch 479 3.84 2.99 
High-Side MOSFET Switch . 3.65 2.92 2.27 TPS2055AD 296-3418-5-ND 500mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2043DR 296-2572-2-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch..... eo 1.44 1.20 96 
High-Side MOSFET Switch .... 5102.50/2,500 TPS2055D 296-2579-5-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2044AD 296-3399-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch..... as 230 184 1.43 
High-Side MOSFET Switch . DTT 222 eT) TPS2055DR 296-2579-1-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2044BD 296-18931-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7, 2.7V-5.5V MOSFET Switch..... ms 230 1.84 1.43 
High-Side MOSFET Switch ... 210 168 1.26 TPS2055DR 296-2579-2-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch..... - 3212.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch .... 4.59 3.68 2.86 TPS2055P 296-3420-5-ND 500mA, 2.7V-5.5V High-Side 

TPS2045AD 296-3400-5-ND 500mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch..... 230 1.84 1.43 
MOSFET SWitchh.....eessccsscsssessseessenee 8-SOIC 143 114 86 TPS2056AD 296-3421-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V 

TPS2045D 296-2573-5-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 2.03 1.62 1.22 
MOSFET Switch 239 191 1.49 TPS2056D 296-2580-5-ND Dual (1in/2out), 440mA, 2.7V: 

TPS2045DR 296-2573-1-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch DT 2e2 ats 
MOSFET Switch. 2.39 1.91 1.49 TPS2056DR 296-2580-1-ND Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7V- 

TPS2045DR 296-2573-2-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 277 2.22 1.73 
MOSFET Switch 3340.00/2,500 TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V 

TPS2045P 296-3402-5-ND 500mA, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch 3875.00/2,500 
MOSFET Switch. 239 191 1.49 TPS2057AD 296-3423-5-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 

TPS2046AD 296-3403-5-ND Dual (1in/2out), 0.345, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. ss 215 1.72 1.29 
High-Side MOSFET Switch . 2.03 1.62 1.22 TPS2057D 296-2581-5-ND Triple (2in/3out), 440mA, 2.7V-5.5V 

TPS2046BDR 296-17246-1-ND | Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 38 3.65 2.92 2.27 
High-Side MOSFET Switch . 1.38 110 83 TPS2057DR 296-2581-1-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 

TPS2046BDR 296-17246-2-ND | Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. ie 3.65 2.92 2.27 
High-Side MOSFET Switch . 1760.00/2,500 TPS2057DR 296-2581-2-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 

TPS2046D 296-2574-5-ND Dual (1in/2out), 40mA, 2.7V-5. High-Side MOSFET Switch .. ied 5102.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch .. 217 2.22 1.78 TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7V-5.5V 

TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (1in/2out), 0.345, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. i 2.38 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch . Brit EA AR) TPS2058D 296-2582-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 

TPS2046DR 296-2574-2-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5. High-Side MOSFET Switch .. & 459 3.68 2.86 
High-Side MOSFET Switch . 3875.00/2,500 TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 

TPS2046P 296-3405-5-ND Dual (1in/2out), 0.345, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. ee 459 3.68 2.86 
High-Side MOSFET Switch .. 277 2.22 1.73 TPS2058DR 296-2582-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 

TPS2047AD 296-3406-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. ...- 16-SOIC 6425.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch . 245 196 1.47 TPS2060DGN 296-18023-5-ND | 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current-Limited, 

TPS2047BD 296-17403-5-ND —_| Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V Power-Distribution Switch... 2.38 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch . 190 1.52 1.14 TPS2060DGNR 296-23170-1-ND | 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current-Limited, 

TPS2047D 296-2575-5-ND Triple (2in/3out), 440mA, 2.7V-5.5V Power-Distribution Switch... ..8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch .......:sse 16-SOIC 3.83 3.06 2.38 (Continued) 
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igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 
ALI Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS2060DGNR 296-23170-2-ND | 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current-Limited, TPS2101DBVR 296-10879-1-ND __| VAUX Power Distribution Switch 163 130 98 
Power-Distribution Switch. . 3040.00/2,500 TPS2101DBVR 296-10879-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 2496.00/3,000 
TPS2061D 296-18024-5-ND | 1A, 80m-Ohm, Single Current-Limited, TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch 1.75 140 1.05 
Power Distribution Switch. 7 143 114 86 TPS2101DBVT 296-2586-2-ND VAUX Power Distribution Switch 245,.00/250 
TPS2061DGNR 296-17225-1-ND | Current-Limited, Power-Distribution TPS2102D 296-2587-5-ND VAUX Power Distribution Switch 188 150 1.13 
Switch.. 168 1.34 1.01 TPS2102DBVR 296-10880-1-ND | VAUX Power Distribution Switch 188 150 1.13 
TPS2061DGNR 296-17225-2-ND Current-Limited, Power-Distribution TPS2102DBVR 296-10880-2-ND VAUX Power Distribution Switch 2880.00/3,000 
i 2145.00/2,500 TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch 2.00 160 1.20 
TPS2062ADR 296-23100-1-ND TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch 280.00/250 
178 142 107 TPS2103D 296-2589-5-ND VAUX Power Distribution Switch 188 150 1.13 
TPS2062ADR 296-23100-2-ND TPS2103DBVR 296-10881-1-ND | VAUX Power Distribution Switch 188 150 1.13 
2272.50/2,500 TPS2103DBVR 296-10881-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 2880.00/3,000 
TPS2062ADRBR 296-23325-1-ND TPS2103DBVT 296-2590-1-ND VAUX Power Distribution Switch 2.00 160 1.20 
1.78 142 1.07 TPS2103DBVT 296-2590-2-ND VAUX Power Distribution Switch 280.00/250 
TPS2062ADRBR 296-23325-2-ND TPS2104DBVR 296-10882-1-ND __| VAUX Power Distribution Switch 2.25 180 1.35 
2727.00/3,000 TPS2104DBVR 296-10882-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch 3456.00/3,000 
TPS2062D 296-18933-5-ND Hem Hts Laie TPS2104DBVT 296-3447-1-ND VAUX Power Distribution Switch 2.25 180 1.40 
. : : TPS2104DBVT 296-3447-2-ND VAUX Power Distribution Switch 332.50/250 
TPS2062DGN 296-17536-5-ND _|1.5A, 2.7V-5.5V Dual High TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch 2.25 180 1.35 
MOSFET Switch 2.03 1.62 1.22 TPS2105DBVR 296-10883-1-ND __| VAUX Power Distribution Switch 2.25 180 1.35 
TPS2062DR-1 296-21658-1-ND —/1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side TPS2105DBVR 296-10883-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 3456.00/3,000 
MOSFET Switch 1.78 142 1.07 TPS2105DBVT 296-3448-1-ND VAUX Power Distribution Switch 2.25 1.80 1.40 
TPS2062DR-1 296-21658-2-ND —/1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side TPS2105DBVT 296-3448-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch 332.50/250 
MOSFET SWItCh nner 2272.50/2,500 TPS2110APWR 296-16935-1-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 150 1.13 
TPS2063DR 296-17386-1-ND he oa tle High-Side eae TPS2110APWR 296-16935-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 
witch... : : : TPS2110PW 296-14202-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 
TPS2063DR 296-17386-2-ND —_|1.5A, 2.7V-5.5V Triple High-Side TPS2111AEVM-061 | 296-18935-ND Evaluation Module for TPS2111A-061 10.20 — — 
MOSFET Switch 2752.50/2,500 TPS2111APWR 296-16936-1-ND —_| 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 113 
TPS2064DGN 296-17871-5-ND TPS211 1APWR 296-16936-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 
Te sag NET END 2.38 190 1.43 TPS2111PW 296-14203-5-ND _| 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 1.13 
. ee TPS2111EVM 296-20588-ND Evaluation Module for TPS2111. 50.00 — — 
MOSFET Switch... 178 142 1.07 16937-1- x itchi 
rseocin esto | BRASS ee ee ia | ein, (asimarsio [:ebtammcts rma -eresie Stites 
TRA i nnsnseinieinnns : : : TPS2113AEVM-061 | 296-18936-ND Evaluation Module for TPS2113A-06 1020 — — 
TPS2065DGNR 296-17314-2-ND tah ary ooy lal de Ae GATED TPS2113APWR 296-16938-1-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 113 
TpSo0eEDR POET ae CMM GA, 2.7-55V Hichcsid le TPS2113APWR 296-16938-2-ND _| 2-Input Autoswitching Power Mux. 7950.00/2,000 
WAGSEET Sank = ne Week FeV a TPS2113EVM 296-20589-ND Evaluation Module for TPS2113. 50.00 — — 
TPS2065DR 296-17315-2-ND 415A 2.7-5 7 ft in Sid : : : TPS2113PW 296-14205-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 
pte eee ake - -1- -Input Autoswitching Power Mux. i 5 kK 
MGSEET Seite: ad ‘eREONREM TPS2114APWR 296-16939-1-ND | 2-Input Autoswitching Power M 188 150 1.13 
ef ee 3 alae : kia TPS2114APWR 296-16939-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 
TpaeeenDh pecieice abeomm | c. Currant Limited, Power 173 142 107 | TeS2tT4PW 296-14206-5-ND _|2-Input Autoswitching Power Mux. 188 1.50 1.13 
a PSO0REIDR PGS DS07GEENNMMM|?:Ch. Current Limited, Power - : : TPS2115ADRBR 296-23394-1-ND | 2-In. Autoswitching Power Mux WI 188 150 113 
Distrhution sultan pe TRIER TPS2115ADRBR 296-23394-2-ND | 2-In. Autoswitching Power Mux NEW! 2880.00/3,000 
a an TPS2115AEVM-061 | 296-18937-ND Evaluation Module for TPS2115A-061 1020 — — 
TPS2066ADRBR 296-23393-1-ND erin tart eed je aan TPS2115APWR 296-16940-1-ND _| 2-Input Autoswitching Power Mux.... 1.88 150 1.13 
9. # imi a a G i TPS2115APWR 296-16940-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 4950.00/2,000 
TPS2IGADRER initia eee apRONRRA TPS2115EVM 296-20590-ND _ Evaluation Module for TPS2115. Sac = = 
TPS2066D 796-18934-5-ND TA, 2.7V-5.5V Dual High-Side —— TPS2115PW 296-14207-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. “TSSOP 1.88 1.50 1.13 
ates ae TPS21451PWP 296-13385-5-ND | LDO and Dual Switch with Controlled 
MOSFET Switch .8SOIG 178 1.42 1.07 pane 
Rise Times for DSP and Portable 
TPS2066DGN-1 296-21890-5-ND 80m-Ohm, Dual, 1A Current Limited, Power daa. AUD Ge Applications _A4-HTSSOP 2.59 2.07. 1.61 
TPS2066DGNR 296-17316-1-ND _|1.5A, 2.7V-5.5V Dual High ; ; ‘ TPS21471DGQ 296-13386-5-ND | LDO and Dual Switch with Controlled 
MOSFET SWitch....cscsesnseseeentesee 8-MSOP 2.03 1.62 1.22 Rise Times for DSP and Portable 
TPS2006DGNR 206-17316-2-ND [15h OTIS. Dual High Applications - 10-MSOP 2.48 1.98 1.54 
MOSFET Switch 9592.50/2,500 TPS21481DGN 296-13387-5-ND  |3.3V, LDO and Dual Switch for USB 
LR20B7DR pecans 54 2.7'5.SV Triple High-Side oe TPS21491DGN 296-13368-5-ND Sabo a Dal Sar oe oe 2 
MOSFET Switch 215 172 1.29 -13388-5- 3V, 
TPS2067DR 296-17387-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Triple High-Side Powered Hub Power Management......8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
MOSFET Switch. 2752.50/2,500 TPS2155|PWP 296-13389-5-ND LDO and Dual Switch with Controlled 
: Rise Times for DSP and Portable 
TPS2068D 296-22977-5-ND 80m-Ohm, Single, 1.5A Current- Limited, ana 
Applications --14-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 
Power Distribution Switch 1.78 142 1.07 
TPS2068DGN 296-21891-5-ND — |80m-Ohm, Single, 1.5A Current-Limited, TPS2158IDGN 296-13391-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB 
Power Distribution Switch. 178 142 1.07 Peripheral Power Management........... 8-MSOP 248 1.98 1.49 
TPS2069DGN 296-21892-5-ND 80m-Ohm, Single, 1.54 Curret E TPS2159IDGN 296-13392-5-ND 3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus 
Power Distribution SWIYCH ..sossecsesee 178 142 1.07 Powered Hub Power Management......8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
TPSDO7ODAP 796-3407-5-ND Pawer Controller for Bus/Selt TPS2201IDBR 296-3449-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP_11.75 10.58 9.38 
Powered Hub 32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 TPS2201IDBR 296-3449-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 17414.00/2,000 
TPS2071DAP 296-3428-5-ND Power Controller for Bus/Self TPS2201IDFR 296-3450-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 11.75 10.58 9.38 
Powered Hub 32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 TPS2201IDFR 296-3450-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 8707.00/1,000 
TPS2071EVM-159 __| 296-10877-ND Evaluation Module for TPS2071 = 10100 — — TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 11.16 10.05 8.92 
TPS2074DB 296-3429-5-ND [USB Hub Power Cont, Act. Low........24-SSOP 5.10 408 3.45 iiseedeniDer eae ceala2sN Dima Dual PCMCIA Power Switch Hessel) 
TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High.........24-SSOP 5.10 4.08 3.45 TPS2204APWP 296-15133-5-ND —_| Dual PCMCIA Power Switch 4.16 3.33 2.59 
TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2205IDAPR 296-3454-1-ND Dual PCMCIA Power I/F Swit .32-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC 1.63 1.30 98 TPS2205IDAPR 296-3454-2-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc! .32-TSSOP 7250.00/2,000 
TPS2080EVM 996-13571-ND Evaluation Module for TPS2080. .— 50.00 = — TPS2205IDBR 296-3455-1-ND Dual PCMCIA Power I/F Swite 30-SSOP 580 464 3.92 
7PS2081D 296-3432-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS22051DBR 296-3455-2-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc 30-SSOP 7250.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30 98 TPS22051DFR 296-3456-1-ND Dual PCMCIA Power I/F Switcl 30-SSOP 5.80 464 3.92 
TPS2082D 296-3433-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2205IDFR 296-3456-2-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc! 3625.00/1,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30 98 TPS2206ADAP 296-15134-5-ND Dual PCMCIA Power I/F Switch. .32-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
TPS2085D 296-3434-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2206ADB 296-14058-5-ND —_ | Dual PCMCIA Power I/F Switcl 30-SSOP 4.73 3.78 2.94 
MOSFET Switch, Act. High. -16-SOIC 2.36 1.89 1.47 TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND Dual PCMCIA Power Switch. .32-TSSOP 5.90 4.72 3.99 
9 
TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2206IDAPR 296-3457-2-ND Dual PCMCIA Power Switch -32-TSSOP 7376.00/2,000 
MOSFET Switch, Act. Low. 16-SOIG 2.36 1.89 1.47 TPS22061DB 296-2246-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 5.90 4.72 3.99 
TPS2087D 296-3436-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2206IDBR 296-2246-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 5.90 4.72 3.99 
MOSFET Switch, Act. Low. 16-SOIC 2.36 189 1.47 TPS2206IDBR 296-2246-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 7376.00/2,000 
TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V TPS2206|DFR 296-13510-1-ND __| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP_ 5.90 4.72 3.99 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC_ 1.63 130 98 TPS2206IDFR 296-13510-2-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 3688.00/1,000 
TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V TPS2210APWP 296-15135-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch......24-HTSSOP 2.03 162 1.22 
( ) 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30 .98 TPS2211AIDB 296-3460-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1.78 1.42 1.07 
TPS2092D 296-3439-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND | PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1.78 1.42 1.07 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low.... 163 130 98 TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND _| PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1846.00/2,000 
TPS2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V High TPS2211APW 296-18279-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch.......20-TSSOP 1.78 142 1.07 
MOSFET Switch, Act. High. 2.36189 1.47 TPS2211APWP 296-13872-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch 1.78 142 1.07 
TPS2096D 296-3441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3, 2.7V-5.5V High TPS2211IDBR 296-3461-2-ND PCMCIA Power Interface Switch 3520.00/2,000 
MOSFET Switch, Act. Low. 2.36 1.89 1.47 TPS22121DB 296-2247-5-ND Single PCMCIA Power Switch 3.26 261 2.03 
TPS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3, 2.7V-5.5V High-Side TPS2214ADB 296-2248-5-ND Dual PCMCIA Power Switch... 542 434 3.66 
MOSFET Switch, Act. Low... -16-SOIC 2.36 1.89 1.47 TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 560 448 378 
TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 130 98 TPS2216ADAP 996-2250-5-ND Dual PCMCIA Power Switch. 552 442 3.73 
TPS2100DBVR 296-10878-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 63 1.30 98 TPS2216ADB 296-2251-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 552 442 3.73 
TPS2100DBVR 296-10878-2-ND — |VAUX Power Distribution Switch . 2496.00/3,000 TPS2216DB 296-2252-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 636 5.09 4.30 
TPS2100DBVT 296-2584-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 175 140 1.05 TPS2216DAP 296-3462-5-ND PCMCIA Power Switch Serial 
TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 245,.00/250 Interface 6.36 5.09 4.30 
TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 130 98 (Continued) 
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I} TEXAS igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued| 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 4 J 
Usb Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
TPS2220ADB 296-18938-5-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial DRV590GQCR 296-18430-2-ND 1.2A High Efficiency PWM Power 
PCMCIA Controller...... 208 162 1.22 Driver... 37362.50/2,500 
TPS2220BDB 296-17773-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial DRV590ZQCR 296-21227-1-ND 1.2A High Efficiency PWM Power 
PCMCIA Controllev...... 1.78 142 1.07 Driver... 18.00 16.80 15.60 
TPS2220BPWP 296-17774-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial DRV590ZQCR 296-21227-2-ND 1.2A High Efficiency PWM Power 
PCMCIA Controller... 24-HTSSOP 1.78 1.42 1.07 Driver. 48-BGA 36450.00/2,500 
TPS2220APWP 296-15136-5-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial DRV591EVM 296-13550-ND Evaluation Module for DRV59 — (101,00 = = 
PCMCIA Controller...... .24-HTSSOP 2.038 1.62 1.22 DRV591VFP 296-12430-ND High Efficiency PWM Power Driver....32-HLOFP 16.50 15.40 14.30 
TPS2221PWP 296-13747-5-ND Single PC Card Power Interface Switch DRV592VFP 296-12550-ND High Efficiency PWM Power Driver....32-HLQFP 5.06 4.05 3.15 
for PCMCIA Controllers .14-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 DRV593EVM 296-19948-ND Evaluation Module for DRV593.. — 10100 — — 
TPS2223ADB 296-13015-5-ND —_‘| Dual-Slot CardBus DRV593VFPR 296-13643-1-ND | +3A High Efficiency PWM 
Interface Switches...... 3.85 3.08 2.40 Power Driver. 82-HLOFP 16.20 15.12 14.04 
TPS2223APWP 296-13016-5-ND | Dual-Slot CardBus DRV593VFPR 296-13643-2-ND | +3A High Efficiency PWM 
Interface Switches....... 24-HTSSOP 3.85 3.08 2.40 Power Driver . 32-HLOFP 13338.00/1,000 
TPS2223DB 296-12387-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power DRV594EVM 296-19949-ND Evaluation Module for DRV59 — 10100 — — 
Switch with Serial Interface ............ 24-SSOP 4.16 3.33 2.59 DRV594VFPR 296-13644-1-ND | +3A High Efficiency PWM 
TPS2223PWP 296-12388-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power Power Driver 32-HLOFP 16.20 15.12 14.04 
Switch with Serial Interface ... 24-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 DRV594VFPR 296-13644-2-ND +3A High Efficiency PWM 
TPS2224ADB 296-13017-5-ND | Dual-Slot CardBus Interface Switch....24-SSOP 416 333 259 Power Driver. . 32-HLOFP 13338.00/1,000 
TPS2224APWP 296-13018-5-ND —_| Dual-Slot CardBus $G2524DR 296-12552-1-ND | PWM Controlle! ? 16-SOIG 84 70 56 
Interface Switch 416 3.33 2.59 SG2524DR 296-12552-2-ND | PWM Controller with Shutdown. 16-SOIC 910.00/2,500 
TPS2224DB 296-12389-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power $G2524N 296-9685-5-ND PWM Controller with Shutdown. 16-Dip 84.7056 
Switch with Serial Interface ............... 24-SSOP 4.59 3.68 2.86 $G3524D 296-9686-5-ND Regulating PWM mm a0 oa 
TPS2224PWP 296-12390-5-ND [1A Dual-Slot PC Card Power $G3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM 84° 70 BB 
Switch with Serial Interface ... 459 3.68 2.86 SN74TVC3010DBQR | 296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Volt. 1.63 130 .98 
TPS2226ADB 296-13019-5-ND Dual-Slot CardBus Interface Switc! 450 3.60 2.80 SN74TVC3010DBQR _ | 296-9891-2-ND 10-Bit Programmable Volt. 2080.00/2,500 
TPS2226DB 296-12391-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power SN74TVC3010DGVR _|296-9892-1-ND 10-Bit Programmable Volt. .24-TVSOP 1.38 1.10 83 
Switch with Serial Interface... 30-SSOP 5.02 4.02 3.13 SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Volt. "24-TVSOP 1430.00/2,000 
TPS2228DB 296-13748-5-ND [Dual PC Card Power Interface Switch SN74TVC3010PWR | 296-9893-1-ND 10-Bit Programmable Volt. 24-TSSOP 1.38 110 83 
for PCMCIA Controllers 640 5.12 4.32 SN74TVC3010PWR | 296-9893-2-ND 10-Bit Programmable Volt. .24-TSSOP 1430.00/2,000 
TPS2228PWP 296-13749-5-ND | Dual PC Card Power Interface Switch SN74TVC3306DCTR /296-13307-1-ND | Dual Voltage Clamp. 138 1.10 83 
for PCMCIA Controllers 4.96 4.19 SN74TVC3306DCTR | 296-13307-2-ND Dual Voltage Clamp. 2112.00/3,000 
TPS2231EVM 296-17281-ND Evaluation Module for TPS2231 ea SN74TVC3306DCUR |296-13308-1-ND | Dual Voltage Clamp. 138 1.10 83 
TPS2231MRGPR 296-21266-1-ND ExpressCard" Power Interface SN74TVC3306DCUR |296-13308-2-ND —_| Dual Voltage Clamp. 2112.00/3,000 
210 1.68 1.26 SN74TVC16222ADGGR |296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. .48-TSSOP 2.08 166 1.25 
TPS2231MRGPR 296-21266-2-ND SN74TVC16222ADGGR |296-9888-2-ND 22-Bit Programmable Volt. .48-TSSOP 2158.00/2,000 
3225.00/3,000 SN74TVC16222ADGVR_|296-9889-1-ND 22-Bit Programmable Volt. .48-TVSOP 2.08 1.66 1.25 
TPS2231PW 296-20688-5-ND SN74TVC16222ADGVR |296-9889-2-ND 22-Bit Programmable Volt. ~48-TVSOP 2158.00/2,000 
210 1.68 1.26 SN74TVC16222ADLR | 296-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 2.08 1.66 1.25 
TPS2231PWP 296-17239-ND SN74TVC16222ADLR | 296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. 1079.00/1,000 
~ 230 1.84 1.38 TL494cD 296-1293-5-ND PWM Controle 52 39 = .30 
TPS2231RGPT 296-18035-1-ND ExpressCard™ Power Interface Switch ..20-QFN 2.30 1.84 1.38 TL494CDR 296-1293-1-ND PWM Controlle 55 44 33 
TPS2231RGPT 296-18035-2-ND ExpressCard™ Power Interface Switch ..20-QFN 322.00/250 TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller 372.50/2,500 
TPS2236DAP 296-17591-5-ND Dual ExpressCard™ Power Interface TL494CN 296-1799-5-ND PWM Controlle! 52) 30) 30 
Switch... 24-HTSSOP 2.99 2.40 _ 1.87 TL494CNSR 296-10191-1-ND | PWM Controlle 52.39 30 
TPS2350EVM 296-18940-ND Evaluation Module for TPS2350 —— 50.00 — — TLA494CNSR 296-10191-2-ND | PWM Controlle! 346.00/2,000 
TPS2383BPM 296-18303-ND Octal Power Sourcing Equipment TL494CPWR 296-10192-1-ND PWM Controlle 60 45 34 
B4-LOFP 12.25 11.03 9.78 TL494CPWR 296-10192-2-ND [PWM Controlle’ 400.00/2,000 
TPS2383PM 296-15138-ND TL4941D 296-10193-5-ND  /PWM Control Circui 76 57 43 
64-LOFP 12.25 11.03 9.78 TL4941N 296-10194-5-ND PWM Controller... 76 57 43 
TPS2400DBVR 296-17744-1-ND Overvoltage Protection Controller SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 TL499ACPSR 296-17592-1-ND Wide Range Power Supply Controller 125) 100) 275) 
TPS2400DBVR 296-17744-2-ND Overvoltage Protection Controller SOT-23-5 3072.00/3,000 TL499ACPSR 296-17592-2-ND Wide Range Power Supply Controller...... 1300.00/2,000 
TPS2400DBVT 296-17226-1-ND Overvoltage Protection Controller.......SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 TL594CD 296-10220-5-ND 96 72 54 
TPS2400DBVT 296-17226-2-ND Overvoltage Protection Controller........ SOT-23-5 280.00/250 TL594CDR 296-15012-1-ND 96 72 54 
TPS2550DBVT 296-23131-1-ND | Adj. Current-Limited Power TLS94CDR 296-15012-2-ND 780.00/2,500 
Distribution Switch SOT-23-6 190 1.52 1.14 TL594CN 296-10221-5-ND 84. 4«63.~—CB 
TPS2550DBVT 296-23131-2-ND Adj. Current-Limited Power TL594CPWR 296-18890-1-ND 84.6348 
Distribution Switch 266.00/250 = -2- 
TPS2550DRVT 296-23132-1-ND —_| Adj. Current-Limited Power Lad we poet ee 1.08 Saag 
Distribution Switch 190 1.52 1.14 TL594IN 296-10223-5-ND 14.08 90 .72 
TPS2550DRVT 296-23132-2-ND —_| Adj. Current-Limited Power TL594INSR 296-13355-1-ND 408 90 72 
Distribution Switch 266.00/250 TL594INSR 296-13355-2-ND 958.00/2,000 
TPS2551DBVT 296-23133-1-ND Adj. Current-Limited Power TL594IPWR 296-10224-1-ND “16-TSSOP. 1.08 90 72 
Distribution Switch 1.90 1.52 1.14 TL594IPWR 296-10224-2-ND | PWM Control Circui .16-TSSOP 958.00/2,000 
TPS2551DBVT 296-23133-2-ND —_ Adj. Current-Limited Power TL598CD 296-10225-5-ND  |PWM Controller... 16-SOIC 135 1.13 .90 
Distribution Switch 266.00/250 TL598CN 296-10226-5-ND | PWM Controller ip 135 113 90 
TPS2551DRVT 296-23134-1-ND —_ Adj. Current-Limited Power TL712CDR 296-15013-1-ND _| Differential Comparato! SOIC 1.38 115 92 
Distribution Switeh LO 5214 TL712CDR 296-15013-2-ND | Differential Comparator. SOIC 7495.00/2,500 
TPS2551DRVT 296-23134-2-ND —_| Adj. Current-Limited Power TL1451ACD 296-13350-5-ND —_| Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 1.20 1.00 .80 
Distribution Switch 266.00/250 TL1451ACDBR 296-10133-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SSOP 120 1.00 80 
TPS54974PWP 296-15140-5-ND —_} Dual Input Bus 9A Output Sync. Buck PWM TL1451ACDBR 296-10133-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SSOP 1064.00/2,000 
Switcher with Integrated FETS.......28-HTSSOP 7.30 5.84 4.93 TL1451ACN 296-12197-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-Dip 1.20 1.00 80 
UG37131D ESCANIZSE roan Low Side Smart Power Switch. 8-SOIC Passes 87eeI0l TLI451ACNSR 296-10134-1-ND | Dual Channel PWM Controller 16-S0IG 1.20 1.00.80 
UC37132D 296-11249-5-ND High/Low Side Smart Power Switch 5.40 4.32 3.36 TL1451ACNSR 296-10134-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 1064.00/2,000 
UC37132N 296-11250-5-ND High/Low Side Smart Power Switch 540 4.32 3.36 TL1451ACPWR 296-10135-1-ND Dual Channel PWM Controller..........16-TSSOP 1.20 1.00.80 
UC37133D 296-11251-5-ND High Side Smart Power Switch... 4.84 3.87 3.01 TL1451ACPWR 296-10135-2-ND  |Dual Channel PWM Controller......... 16-TSSOP 1064.00/2,000 
UC37133N 296-11252-5-ND _|High Side Smart Power Switch .......cc--- 484 3.87 3.01 TL1451AMDREP 296-19511-1-ND | Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 5.45 436 3.39 
PWM Controllers TL1451AMDREP 296-19511-2-ND | Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 7622.50/2,500 
DRV101FKTWT 296-15963-1-ND _]PWM Solenoid/Valve Driver (o — TL1451AQD 296-10137-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 1.38 1.15 .92 
DRV101FKTWT 296-15963-2-ND | PWM Solenoid/Valve Drive 259.90/50 TL1451AQDREP 296-22405-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 2.25 1.80 1.40 
DRV101T DRV101T-ND PWM Solenoid/Valve Drive i TL1451AQDREP 296-22405-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 3150.00/2,500 
DRV102FKTWT 296-15964-1-ND | PWM Solenoid/Valve Drive ve TLI451AQPWRO1 —_|296-18659-1-ND __| Dual Channel PWM Controller. 16-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
DRV102FKTWT 296-15964-2-ND__| PWM Solenoid/Valve Drive! 259.90/50 TLI451AQPWRO1 —‘[296-18659-2-ND —_| Dual Channel PWM Controller. -16-TSSOP 2678.00/2,000 
DRV102T DRV102T-ND PWM Solenoid/Valve Driver............ T0-200-7 | TL1453CD 296-10138-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 210 168 1.26 
DRV103H DRV103H-ND Low Side DMOS Power Switch TL1453CN 296-10139-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 210 168 1.26 
4142 3.30 257 TL1454ACD 296-13792-5-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 243 194 1.46 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5CT-ND |Low Side DMOS Power Switch TL1454ACDBR 296-13793-1-ND __|Dual Channel PWM Control Circuit 243 1.94 1.46 
4123.30 2.57 TL1454ACDBR 296-13793-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 2522.00/2,000 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5TR-ND TL1454ACN 296-13794-5-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 243 194 1.46 
5765.00/2,500 TL1454ACNSR 296-13795-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 243 194 1.46 
DRV103U 296-11622-ND PWM Low Side Drive 8-SOIC 3.65 292 227 TL1454ACNSR 296-13795-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 2522.00/2,000 
DRV104PWPR 296-15746-1-ND —_‘|1.2A High Side PWM Driver 14-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 TL1454ACPWR 296-13796-1-ND _|Dual Channel PWM Control Circuit 243 1.94 1.46 
DRV104PWPR 296-15746-2-ND__|1.2A High Side PWM Driver 14-HTSSOP 4080.00/2,000 TL1454ACPWR 296-13796-2-ND [Dual Channel PWM Control Circuit .... 16-TSSOP 2522.00/2,000 
DRV401AIDWPR 296-21226-1-ND Sensor Signal Conditioning IC .. 428 3.42 2.66 TL2842BDR 296-21844-1-ND Current-Mode PWM Controlle! 14-SOIC 99 83 66 
DRV401AIDWPR 296-21226-2-ND —_| Sensor Signal Conditioning IC . 2423.00/1,000 TL2842BDR 296-21844-2-ND | Current-Mode PWM Controlle! 14-SOIC 1072.50/2,500 
DRV401AIRGWT 296-19872-1-ND Sensor Signal Conditioning IC .. 4.73 3.78 2.94 TL2842BDR-8 296-21845-1-ND Current-Mode PWM Controle Cp Gee Gg 
DRV401AIRGWT 296-19872-2-ND | Sensor Signal Conditioning IC . 698.25/250 TL2842BDR-8 296-21845-2-ND __| Current-Mode PWM Controllei 1072.50/2,500 
DRV401AMDWPREP | 296-23584-1-ND Sensor Signal Conditioning IC NEW!. 12.08 10.88 9.65 TL2842DR-8 296-12998-1-ND Current-Mode PWM Controller 75 Cr) 
DRV401AMDWPREP | 296-23584-2-ND __| Sensor Signal Conditioning IC NEW!. 8954.00/1,000 TL2842DR-8 296-12998-2-ND | Current-Mode PWM Controlle' 812.50/2,500 
DRVS590DWP 296-12201-5-ND —_‘|1.2A High Efficiency PWM Power TL2842P 296-16646-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 75 63 50 
Driver... at 18.00 16.80 15.60 TL2843BDR 296-21846-1-ND Current-Mode PWM Controlle: 99 83.66 
DRV590GQCR 296-18430-1-ND | 1.2A High Efficiency PWM Pow TL2843BDR 296-21846-2-ND _| Current-Mode PWM Controlle! 14-SOIC 1072.50/2,500 
Driver... 18.45 17.22 15.99 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
olk Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description al 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL2843BDR-8 296-21847-1-ND | Current-Mode PWM Controller 99 83 66 UC1846MDWREP | 296-21291-1-ND —_| Current Mode PWM Controllei 578 463 3.91 
TL2843BDR-8 296-21847-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 1072.50/2,500 UC1846MDWREP =| 296-21291-2-ND —_| Current Mode PWM Controllei 3613.00/1,000 
TL2843D 296-1977-5-ND Current-Mode PWM Controller 75 63 50 UC25244DW 296-11151-5-ND | Advanced Regulating PWM 428 342 266 
TL2843DR 296-17541-1-ND | Current-Mode PWM Controller 75 63 50 UC2524AN 296-11152-5-ND | Advanced Regulating PWM 428 342 266 
TL2843DR 296-17541-2-ND __| Current-Mode PWM Controller 812.50/2,500 UC2525ADW. 296-11153-5-ND _| Regulating PWM 3.96 317 247 
TL2843DR-8 296-10164-1-ND | Current-Mode PWM Controller 7% 63 50 UC2525AN 296-11154-5-ND | Regulating PWM 470 377 293 
TL2843DR-8 296-10164-2-ND | Current-Mode PWM Controller 812.50/2,500 UC2525BDW 296-2479-5-ND Regulating PWM 5.98 4.79 4.04 
TL2844BDR 296-21848-1-ND | Current-Mode PWM Controller 99 83 66 UC2526ADW 296-11155-5-ND —_| Regulating PWM 342 274 2.13 
TL2844BDR 296-21848-2-ND | Current-Mode PWM Controller 1072.50/2,500 UC2526AN 296-11156-5-ND | Regulating PWM 342 274 213 
TL2844BDR-8 296-21849-1-ND _| Current-Mode PWM Controller 99 83.66 uc2572D 296-2480-5-ND Negative Output Fly! 2.70 216 1.68 
TL2844BDR-8 296-21849-2-ND | Current-Mode PWM Controller 1072.50/2,500 UC2572N 296-11157-5-ND | Negative Output Flyback PWM 270 2.16 1.68 
TL2844DR 296-1367-1-ND Current-Mode PWM Controller 7 68 50 UC2573N 296-11158-5-ND | Buck PWM Voltage Supply Regulator 270 216 1.68 
TL2844DR-8 296-10165-1-ND Current-Mode PWM Controller 15 63 © ©.50 UC2625DW 296-11162-5-ND Brushless DC Motor Controller....... 9.16 825 7.32 
TL2844DR-8 296-10165-2-ND Current-Mode PWM Controller 812.50/2,500 UC2625MDWREP. 296-23381-1-ND Brushless DC Motor Controller NEW!..28-SOIC 16.50 15.40 14.30 
TL2844P 296-16647-5-ND Current-Mode PWM Controller 15 63 © ©.50 UC2625MDWREP 296-23381-2-ND Brushless DC Motor Controller NEW!.. 28-SOIC 13585.00/1,000 
TL2845BDR 296-21850-1-ND Current-Mode PWM Controller 99 83. «66 UC2625MNEP 296-23382-5-ND Brushless DC Motor Controller NEW! 16.50 15.40 14.30 
TL2845BDR 296-21850-2-ND | Current-Mode PWM Controller 1072.50/2,500 Uc2637DW 296-2481-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 710 5.68 4.80 
TL2845BDR-8 296-21851-1-ND Current-Mode PWM Controller 99 83 © 66 UC2637N 296-11163-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller. 7.10 568 4.80 
TL2845BDR-8 296-21851-2-ND | Current-Mode PWM Controller 1072.50/2,500 UC2638DW 296-2482-5-ND PWM Motor Controller... 638 5.11 4.31 
TL2845DR-8 296-10166-1-ND _|Current-Mode PWM Controller 16 6) Uc2705D 296-2484-5-ND High Speed Power Drive 5.10 4.08 3.45 
TL2845DR-8 296-10166-2-ND | Current-Mode PWM Controller 812.50/2,500 UC2705N 296-11164-5-ND | High Speed Power Drivel 5.10 4.08 3.45 
TL3842BD 296-23296-5-ND | Current-Mode PWM Controller 90 75 60 nea Beat pul pup Haier eo 1 ae 
TL3842DR-8 296-10173-1-ND | Current-Mode PWM Controller 88 66 50 See ; : : 
TL3842DR-8 296-10173-2-ND | Current-Mode PWM Controller 715.00/2,500 uc2707N 296-11165-5-ND _| Dual Channel Power Driver 810 4.88 4.12 
TL3842P 296-10174-5-ND Current-Mode PWM Controller 88 66 “ 50 UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Drive! 7.50 6.00 5.07 
336765 7 T 14 UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controle 900 810 7.19 
T3430 29618010-1-ND |Current Mode PWM Gontollr.-.-14S01G 88 6550. | UCZBZSAW 206-11166-5.ND | High Sped PWM Controle 900 810 719 
-45010-2- : ; ' UC2823BDW 296-2489-5-ND High Speed PWM Controle 10.25 9.23 818 
Tseeaor-e ——|2ee-tot7s-tND current Mode PWM Cantal ga 650 | uc2823N 296-11167-5-ND | High Speed PWM Controle 365 292 227 
TL3843DR-8 296-10175-2-ND___|Current-Mode PWM Controller 715.00/2,500 UCe6 AD EecalOUGse Ome) High Speed PWM Controlia SES de 
TL3843P 296-10176-5-ND | Current-Mode PWM Controller a) Peer RAO REP (PIE REA 12" Speed FAM Control Set re 
TL3844DR-8 296-10177-1-ND —_ | Current-Mode PWM Controller 88 ©6650 ee 1o1 speei onion : : : 

‘ TAVIS UC2825AMDWREP | 296-21292-2-ND —_| High Speed PWM Controller 11700.00/2,000 
TL3844DR-8 296-10177-2-ND | Current-Mode PWM Controller 715.00/2,500 UGOADEAN DEES Lich Soned PWM Control Bay ay oan 
TL3844P 296-10178-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 88 66 50 yg Spee no ; : ; 

UC2825AQDWREP _| 296-19565-1-ND__| High Speed PWM Controlle 7.88 6.31 5.32 
TL3845DR 296-15011-1-ND Current-Mode PWM Controller 88 66 50 ~ 
UC2825AQDWREP | 296-19565-2-ND | High Speed PWM Controle 9850.00/2,000 
TL3845DR 296-15011-2-ND —_|Current-Mode PWM Controller 715.00/2,500 ; 
UC2825BDW 296-2491-5-ND High Speed PWM Controle 9.00 810 7.19 
TL3845DR-8 296-10179-1-ND | Current-Mode PWM Controller 88 66 50 Geers : 
UC2825BN 296-11169-5-ND | High Speed PWM Controller 9.00 810 7.19 
TL3845DR-8 296-10179-2-ND | Current-Mode PWM Controller 715.00/2,500 ucoe2sDW 296-11170-5-ND | High Speed PWM Controlle 365 292 297 
TL3845P 296-10180-5-ND Current-Mode PWM Controller 88 66 50 UC2825N 96-11171-5-ND High speed PWM Controle 365 0.99 097 
TLS001ACD 296-2472-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range ..... 1.25 1.00.75 z SOUCOERE = = = 
TLS001ACDR 296-2472-1-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range - 125 1.00 75 Deez pee een | current Fed FWM Controlle TAO a S82 00 
4 UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controlle 7.40 5.92 5.00 
TL5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1600.00/2,500 ee er ‘abet fick 
5 UC2834N 296-11172-5-ND High-Efficiency Regulator C 11.41 10.28 9.12 
TL5001AIP 296-10203-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 125 1.00 75 uce842Ap 296-11173-5-ND _| Current-Mode PWM Controller 215 172 129 
TL5001AQDR 296-16812-1-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 138 110 83 1474-54 : 2 : : : 
4 UC2842AD8 296-11174-5-ND __| Current-Mode PWM Controlle! Ont Site72yanll29 
TL5001AQDR 296-16812-2-ND _| PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1760.00/2,500 UCOB49AN 996-111 75-5-ND 71 Current-Mode PWM Controlle 3451.72 109 
TL500TAQDRG401 | 296-22068-1-ND —_ | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 148 «118 ~~ =.89 UC2842AQDR 296-15197-1-ND _| Current-Mode PWM Controlle! 045 172 199 
TL5001AQDRG4Q1 | 296-22068-2-ND —_| PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1887.50/2,500 UC2842AQDR 296-15197-2-ND _| Current-Mode PWM Controlle! ""9759.50/2,500 
TL5001AQDRQ1 296-20655-1-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 148 118 89 UC2842A0D8R 996-15196-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 218 172 129 
TL5001AQDRQ1 296-20655-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1887.50/2,500 UC2842AQD8R 996-15196-2-ND __| Current-Mode PWM Controle 2752.50/2,500 
TL5001CDR 296-1294-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1.29 1.08 86 UCDBADN 996-11176-5-ND | Current-Mode PWM Controller 395 480 135 
TLS001CDR 296-1294-2-ND_ | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1397.50/2,500 UC2843AD 296-11177-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller .. 215 1.72 1.29 
TL5001CP 296-10205-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1.29 1.08 86 UC2843AD8 296-11178-5-ND _| Current-Mode PWM Controlle! 215 172 1.29 
TL5001CPSR 296-10206-1-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1.29 1.08 86 UC2843AN 96-11179-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 215 172 129 
TL5001CPSR 296-10206-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1144.00/2,000 UC2843AQDR 96-15201-1-ND —_| Current-Mode PWM Controlle 215 172 129 
TLSOO1EVM-097 (2a Game Evaluation Module for TL5001.... Soul UC2843A0DR 296-15201-2-ND | Current-Mode PWM Controller. 2752.50/2,500 
TL5001ID 296-10214-5-ND | PWM Cont. wWide Input Volt. Range . 1.29 1.08 86 UC2843AQD8R 296-15200-1-ND | Current-Mode PWM Controller .. 245 172 129 
TL50010D 296-10215-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1441.20 96 UC2843AQD8R 296-15200-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 2752.50/2,500 
TL50010DG4 296-22045-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 144 120 96 UC2843D8 296-11180-5-ND Current-Mode PWM Controlle al aes Tee) 
TL5002CDR 296-10216-1-ND | PWM Controller 1.68 1.34 1.01 UC2843N 296-11181-5-ND __| Current-Mode PWM Controlle 215 1.72 1.29 
TL5002CDR eoUsI021G;2-NDEa| PWM Controller 2145,00/2,500 UC2844AD 296-11182-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 2.15 1.72 1.29 
TLSOO2EVM-182 296-13561-ND Evaluation Module for TL5002 .. 27 UC2844AN 296-11183-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 215 1.72 1.29 
TLC2932AIPW 296-19331-5-ND | High Performance PLL.. 3.38 2.70 2.10 UC2844A0D 296-15681-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 230 1.84 1.38 
TLC2932IPWR 296-10262-1-ND | High Performance PLL 2.88 2.31 1.80 UC2844AQD8 296-15682-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 230 1.84 1.38 
TLC2932IPWR 296-10262-2-ND High Performance PL! 3264.00/2,000 UC2844AQD8R 296-15683-1-ND Current-Mode PWM Controller .. 2.25 1.80 1.40 
TLC2933AIPW 296-19332-5-ND_| High Performance PLL... 3.38 2.70 2.10 UC2844AQD8R 296-15683-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller. 3150.00/2,500 
TLC2933IPW 296-11907-5-ND | High Performance PLL... 288 231 1.80 UC2844AQDR 296-15684-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 2.25 1.80 1.40 
TLC2933IPWR 296-11907-1-ND | High Performance PLL 2.88 2.31 1.80 UC2844AQDR 296-15684-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 3150.00/2,500 
TLC29331PWR 296-11907-2-ND High Performance PL! 3264.00/2,000 UC2844D8 296-11184-5-ND Current-Mode PWM Controle 2n5) dea 29 
TLC2934IPWR 296-10263-1-ND High Performance Single PL CeTics2 2m eo UC2845AD 296-11185-5-ND __| Current-Mode PWM Controller .. 2.25 1.80 1.40 
TLC29341PWR 296-10263-2-ND _| High Performance Single PLL. 3136.00/2,000 UC2845AD8 996-11186-5-ND | Current-Mode PWM Controller... 3951.80 440 
TPS51001PW 296-2474-5-ND 3-Channel PWM Controller 293 2.34 1.82 UC2845AN 296-11187-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 2.25 1.80 1.40 
TPS43000EVM-001 296-20594-ND Evaluation Module for TPS43000.. w.— 50.00 — — UC2845AQDR 296-15205-1-ND Current-Mode PWM Controlle’ 240 1.92 1.44 
TPS43000PW 296-12403-5-ND | Hi-Freq. Sync. PWM Controller 6-TSSOP 4.73 3.78 2.94 UC2845AQDR 296-15205-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 3072.50/2,500 
TPS54354MPWPREP |296-22456-1-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Syne. UC2845AQD8R 296-15204-1-ND __| Current-Mode PWM Controller... 279 2.24 1.74 
PWM Switcher, I6-HTSSOP 7.80 6.24 5.27 UC2845A0D8R 296-15204-2-ND | Current-Mode PWM Controller .. 3905.00/2,500 
TPS54354MPWPREP | 296-22456-2-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. UC2845N 296-11188-5-ND —_| Current-Mode PWM Controlle! Dab 978 153 
PWM Switcher.......... -.16-HTSSOP 9750.00/2,000 uc2846DW 296-11189-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 3.83 3.06 2.38 
TPS54356MPWPREP | 296-22457-1-ND ‘| 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. UC2846N 296-11190-5-ND | Current-Mode PWM Controller .. 383 3.06 2.38 
PWM Switcher............ .16-HTSSOP 7.80 6.24 5.27 UC2849DW 296-2494-5-ND Secondary-Side Current-Mode 
TPS54356MPWPREP |296-22457-2-ND | 4.5V/ to 20V Input, 3A Output Sync. Controller... 7.10 5.68 4.80 
PWM Switcher... 16-HTSSOP 9750.00/2,000 UC2849DWTR 296-14446-1-ND _| Secondary-Side Current-Mode 
TPS54372EVM-215 | 296-20595-ND Evaluation Module for TPS54372. we 1020 °° Controller... 7.10 5.68 4.80 
TPS54372PWP. 296-13055-5-ND 3A Output Sync. PWM Switcher......20-HTSSOP 5.06 4.05 3.15 UC2849DWTR 296-14446-2-ND Secondary-Side Current-Mode 
TPS54550MPWPREP | 296-22458-1-ND | 4.5V/ to 20V Input, 6A Output Sync. Controller... 4438.00/1,000 
PWM Switcher............ ..16-HTSSOP 2.25. 1.80 1.40 UC2849N 296-11191-5-ND Secondary-Side Current-Mode 
TPS54550MPWPREP | 296-22458-2-ND —_|4.5V/ to 20V Input, 6A Output Sync. Controller... 7.10 5.68 4.80 
PWM Switcher.......... 16-HTSSOP 2550.00/2,000 UC2851N 296-11192-5-ND | Prog. Off-Line PWM Controlle 18-Dip 1033 930 8.25 
TPS54616PWPR 296-12288-1-ND | Sync.-Buck PWM Converte 28-HTSSOP 6.40 5.12 4.32 UC2853AD 296-19434-ND High Power Factor Pre-Regulator . SOIC 2.48 198 1.49 
TPS54616PWPR 296-12288-2-ND —_| Sync.-Buck PWM Converter... 8000.00/2,000 UC2853AN 296-19435-ND High Power Factor Pre-Regulator . 8-Dip 2.48 1.98 1.49 
TPS54910EVM-213 | 296-20604-ND Evaluation Module for TPS54910. 10.20 — — UC2853N 296-11193-5-ND | High Power Factor Pre-Regulator .. ip 2.70 216 1.68 
TPS54910PWP 296-13409-5-ND | 3V-4V In, 9A Out, Sync. PWM Switcher Uc2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulato 349 279 217 
w/Integrated FETs (SWIFT™)........28-HTSSOP 7.30 5.84 4.93 UC2854BDW 296-2496-5-ND Power Factor Pre-Regulato 3.49 279 2.17 
TPS56100PWP. 296-2475-5-ND DSP Power Supply Controller 740 5.92 5.00 UC2854BMDWREP 296-21935-1-ND Power Factor Pre-Regulator. 5.62 4.50 3.80 
TPS56300PWP 296-2476-5-ND DSP Supply Controller 870 6.96 5.88 UC2854BMDWREP | 296-21935-2-ND —_| Power Factor Pre-Regulato 7026.00/2,000 
TPS56302EVM-163 | 296-10942-ND Evaluation Module for TPS56302. 50.00 — — UC2854BN 296-11194-5-ND | Power Factor Pre-Regulato! 349 279 2.17 
TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controller. 8.70 6.96 5.88 UC2854DW 296-11195-5-ND Power Factor Pre-Regulato 3.15) 2152) 1.96 
UC1842AMDREP 296-18181-1-ND _| Current Mode PWM Controller. 5.04 4.04 3.41 UC2855ADW 296-2497-5-ND Power Factor Pre-Regulato W141 10.28 9.12 
UC1842AMDREP 296-18181-2-ND |Current Mode PWM Controller. 7812.50/2,500 UC2855BDW 296-2498-5-ND Power Factor Pre-Regulato 11.41 10.28 9.12 
UC1843AMDREP 296-18182-1-ND Current Mode PWM Controller.. 5167-454 3153 UC2855BN 296-11196-5-ND Power Factor Pre-Regulato 11.41 10.28 9.12 
UC1843AMDREP 296-18182-2-ND Current Mode PWM Controller.. 7937.50/2,500 UC2856DW 296-11197-5-ND Improved Current-Mode 
UC1845AMDREP 296-18184-1-ND | Current Mode PWM Controller. 5.86 4.69 3.96 PWM Controller 4.05 3.24 252 
UC1845AMDREP 296-18184-2-ND __| Current Mode PWM Controller. 9082.50/2,500 (Continued) 
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UC2856N 296-11198-5-ND Improved Current-Mode UC3843D8 296-11287-5-ND Current-Mode PWM Controller .. 1.90 1.52 1.14 
PWM Controller 4.05 3.24 252 UC3843N 296-11288-5-ND Current-Mode PWM Controlle! 1.90 152 1.14 
UC2856QDWR 296-19902-1-ND Improved Current Mode PWM UC3844AD 296-11289-5-ND Current-Mode PWM Controlle| (eh ase ake! 
Controller. 450 3.60 2.80 UC3844AD8 296-11290-5-ND Current-Mode PWM Controlle 1.90 1.52 1.14 
UC2856QDWR 296-19902-2-ND Improved Current Mode UC3844AN 296-11291-5-ND Current-Mode PWM Controlle| 1.90 152 1.14 
Controller. 5100.00/2,000 UC3844D 296-11292-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 790 152 114 
UC2856QDWRQ1 296-23442-1-ND Improved Current Mode PWM UC3844D8 296-11293-5-ND Current-Mode PWM Controllet 1.90 1.52 1.14 
Controller NEW! 450 3.60 2.80 UC3844N 296-11294-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 190 152 114 
UC2856QDWRQ1 296-23442-2-ND Improved Current M UC3845AD 296-11295-5-ND Current-Mode PWM Controle! 1.90 1.52 1.14 
Controller NEW!.... 5100.00/2,000 UC3845AD8 296-11296-5-ND __| Current-Mode PWM Controlle 190 152 114 
UC2861DW 296-14061-5-ND Resonant-Mode Power Supply UC3845AN 296-11297-5-ND Current-Mode PWM Controlle: 1.90 1.52 1.14 
Controller. 540 432 3.36 UC3845D 296-11298-5-ND Current-Mode PWM Controlle| ie ae ake! 
UC2864DW 206-11199-5-ND | Power Supply ContrOll€? ccc. 16-S0IC 5.40 432 3.36 UC3845D8 296-11299-5-ND —_| Current-Mode PWM Controle 1.90 152 1.14 
UC2866N 296-15348-5-ND | Resonant-Mode Power Supply UC3846DW 296-11300-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 3.60 288 2.24 
Controller 540 432 3.36 UC3846N 296-11301-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 3.60 2.88 2.24 
uces72DWw 296-11200-5-ND | Lamp Ballast Controller. 840 672 567 UC3847DW 296-11302-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 570 456 3.85 
UC2875N 296-11201-5-ND pres Shift Resonant Controle 20-Dip 8.91 8.03 7.12 UC3847N 296-11303-5-ND Current-Mode PWM Controller .. 16-Dip 5.70 456 3.85 
UC2875SDWREP | 296-20800-1-ND | Phase Shift Resonant Controller... 28-SOIC_ 11.36 10.23 9.08 Tesoro a6 Mg0e5 NO Sune SHecuaaREMole’ 16-5010 ee CO UOC ae 
UC2875SDWREP 296-20800-2-ND —_| Phase Shift Resonant Controle .28-SOIC 8423.00/1,000 Controlla 24-8010 6410 488 412 
uCc2879DW 296-11202-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller . .20-SOIC 810 6.48 5.47 - : : : 
UCc2879N 296-11203-5-ND | Phase Shift PWM Controller. 8.10 6.48 5.47 eel eebgn eget om £09. Off-Line PWM Controlie ge A) ee 
UC3852D 296-11306-5-ND Power Factor Pre-Regulato| 3.83 3.06 2.38 
UC2901D 296-11204-5-ND Isolated Feedback Generator. 5.60 4.48 3.78 UC3852N 296-11307-5-ND Power Factor Pre-Regulato 383 306 238 
UC2901MDREP 296-22532-1-ND Isolated Feedback Generator. 9.86 7.89 6.66 UC3853D 296-11308-5-ND Power Factor Pre-Regulato 248 1.98 1.49 
UC2901MDREP 296-22532-2-ND _| Isolated Feedback Generator. 15282.50/2,500 UC3853N 296-11309-5-ND _| Power Factor Pre-Regulato 248 4198 149 
UC2901N 296-11205-5-ND Isolated Feedback Generator. 5.60 448 3.78 UC3854ADW 996-2526-5-ND Power Factor Pre-Regulato 3042.43 1.89 
uc29010 296-11206-5-ND __ Isolated Feedback Generator. 5.60 4.48 3.78 UC3854AN 296-11310-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato 3.04 243 1.89 
UG2903N 296=112075:NDE | Supply/Lina Monitor STAs UC3854BDW 296-2527-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 3.04 243 1.89 
UC2906N 296-11208-5-ND —_| Lead Acid Charge Management 5.50 4.40 3.72 UC3854BN 296-11311-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato! 3.04 2.43 1.89 
Teseeant aera ha ore Co ou aoe oe UC3854DW 296-11312-5-ND __| Power Factor Pre-Regulato 259 2.07 1.61 
~ “5-I vanced Regulating . i F re ia AI 
UC3524AN 296-11212-5-ND [Advanced Regulating PWM 365 292 227 | cssssaow —_|296-2526-5:ND | Power Factor Pre egulata O50 855 159 
UC3524D 296-11213-5-ND__| Advanced Regulating PWM 2.03 1.62 1.22 UC3855AN 296-11314-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato 950 8.55 7.59 
UC3524N 296-11214-5-ND Advanced Regulating PWM 2.03 1.62 1.22 UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulato 950 855 7.59 
UC3525ADW 296-11215-5-ND Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3855BN 296-11315-5-ND Power Factor Pre-Regulato 950 855 7.59 
UC3525AN 296-11216-5-ND —_/ Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3856DW 296-11316-5-ND | Current-Mode PWM Controller... 3.83 3.06 2.38 
UC3525AQ 296-11217-5-ND —_| Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3856N 296-11317-5-ND | Current-Mode PWM Controller... 3.83 3.06 2.38 
UC3525BDW 296-2503-5-ND Regulating PWM 482 3.86 3.00 UC3861DW 296-14332-5-ND —_| Resonant-Mode Power Supply 
UC3525BN 296-11218-5-ND —_| Regulating PWM 482 3.86 3.00 Controller... 461 369 287 
UC3526ADW 296-11219-5-ND Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3861N 296-11318-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3526AN 296-11220-5-ND —_| Regulating PWM 225 1.80 1.40 Controlle 461 369 287 
UC3526DW 296-11221-5-ND Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 UC3862N 296-11319-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3526N 296-11222-5-ND __| Regulating PWM 2.25 1.80 1.40 Controller... 461 369 287 
UC3527AN 296-11223-5-ND | Regulating PWM Sal Ne Bei UC3863N 296-11320-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM 5.00 4.00 3.38 Controller... 461 369 2.87 
UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Flyback j 236 189 1.47 UC3864DW 296-11321-5-ND | Resonant-Mode Power Supply 
UC3572N 296-11224-5-ND | Negative Output Flyback PWM. 236 189 1.47 Controller. 461 369 2.87 
UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 236 1.89 147 UC3864N 296-11322-5-ND fesonanteMogs Power Supply panes 
UC3573N 296-11225-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulato 236 189 1.47 ontrover.. a 8 ; 
UC3578DP 296-11226-5-ND | Buck PWM Step Down Voltage Reg. 590 4.72 3.99 UC3865N 296-11323-5-ND Hesorant Mods Power Supply Ree eee 
UC3578N 296-11227-5-ND —_| Buck PWM Step Down Voltage Reg. 5.90 4.72 3.99 cana SRS KERMRTE Paeatte aa power suphl ! : ey 
UC3625DW 296-11235-5-ND —_| Brushless DC Motor Controller 8.33 7.50 6.65 Canialler Pply Ag’ 969 ass 
UC3625N 296-11236-5-ND Brushless DC Motor Controller 8.33 7.50 6.65 UC3S6aN 796-41325-5-ND Resonant-Mode Pawar Supal - : : 
UC36250 296-15064-5-ND __| Brushless DC Motor Controller 28-PLCC 8.33 7.50 6.65 CORTUIISE Pply AGL “AGN DEF 
UC3637DW 296-2508-5-ND DC Motor Drive Controller. .20-SOIC 6.40 5.12 4.32 ucae75DWP 296-11931-5-ND __| Phase Shift Resonant Gontioller 9.70 776 655 
eee FR) | entender soot MRE en uC3875N 296-11332-5-ND | Phase Shift Resonant Controller 20-Dip 970 7.76 655 
USEa8N 296-112865-ND_[ PWN Motor Controle. 660528 448 | —tpgeronW 2O5-11SE0SND [Phase Shit Resonant Conoler20-S0IC 740392500 
UC36380 296-13056-5-ND | Advanced PWM Motor Controller 6.60 5.28 4.46 UC3879N 296-11335-5-ND —_| Phase Shift Resonant Controller 20-Dip 7.40 592 5.00 
UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Drive 5.18 4.14 3.22 UC3886D 296-11336-5-ND —_| Current-Mode PWM Controlle 16-SOIC 5.10 4.08 3.45 
UC3705N 296-11240-5-ND High Speed Power Drive 5.18 4.14 3.22 UC3886N 296-11337-5-ND | Current-Mode PWM Controle 16-Dip 510 4.08 3.45 
UC3705T 296-11241-5-ND —_| High Speed Power Drivel 5.18 4.14 3.22 UC3902D 296-11340-5-ND _| Load Share Controller “SOIC 4.16 3.33 2.59 
Uc3706DW 296-2512-5-ND Dual Output Driver 518 414 3.22 UC3902N 296-11341-5-ND | Load Share Controller Dip 4.16 3.33. 2.59 
UC3707DW 296-2513-5-ND Dual Channel Power Driver 5.10 4.08 3.45 UC3903N 296-11342-5-ND Quad Supply/Line Monitor . 18-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3707N 296-11243-5-ND Dual Channel Power Drive 510 4.08 3.45 UC3907DW 296-2530-5-ND Load Share Controller 16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 6.20 4.96 4.19 UC3907N 296-11344-5-ND Load Share Controller 16-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3708N 296-12120-5-ND —_| Dual Non-Inverting Power Driver. 6.20 4.96 4.19 UC3910N 296-11346-5-ND | 4-Bit DAC and Voltage Monito ip 5.70 4.56 3.85 
UC3708NE 296-11244-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 6.20 496 419 UC28023DW 296-15060-5-ND High Speed PWM Controlle 2188) 12:31) 1:80 
UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller. 980 7.84 6.62 UC28023N 296-15061-5-ND | High Speed PWM Controlle' 288 231 1.80 
UC3823AN 296-11261-5-ND —_| High Speed PWM Controller . 9.80 7.84 6.62 uc28025DW 296-15062-5-ND | High Speed PWM Controlle' 288 231 1.80 
UC3823BN 296-11262-5-ND —_| High Speed PWM Controller . 975 878 7.79 UC28025N 296-15063-5-ND | High Speed PWM Controle! 288 2.31 1.80 
UC3823DW 296-11263-5-ND —_| High Speed PWM Controller . 342 274 213 uCC28C40D 296-13429-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC38230 296-11264-5-ND High Speed PWM Controller . 3.42 274 213 Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3823BDW 296-2516-5-ND High Speed PWM Controller. 975 878 7.79 UCC28C40DGK 296-12570-5-ND —/ UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3824DW 296-11265-5-ND High Speed PWM Controller . 910 7.28 6.15 Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3824N 296-11266-5-ND | High Speed PWM Controller . 910 7.28 6.15 UCC28C40P 296-12571-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power ; 
UC3825ADW 296-2517-5-ND High Speed PWM Controller . 5.30 4.24 3.58 Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3825AN 296-11267-5-ND __|High Speed PWM Controller . 530 4.24 3.58 UCC28C41D 296-13430-5-ND —_| UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825A0 296-11268-5-ND | High Speed PWM Controller. 20-PLCC. 5.30 4.24 3.58 Current-Mode PWM Controller... 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3825BDW 296-2518-5-ND High Speed PWM Controller . 16-SOIC 8.50 7.65 6.79 UCC28C41DGK 296-12572-5-ND —_/ UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825BN 996-11269-5-ND | High Speed PWM Controller. 16-Dip 850 765 6.79 Current-Mode PWM Controller......... 8MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3825DW 296-11270-5-ND —_| High Speed PWM Controller . M6-SOIC 3.42 2.74 213 UCC28C41P 296-12573-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825N 296-11271-5-ND __| High Speed PWM Controller . 16-Dip 342 274 243 visconcaan be even eee de EM Controller. 1.88 1.50 1.13 
UC3827DW-1 296-2519-5-ND Buck, Current Fed PWM Controlle 7.00 5.60 473 Current-Mode PWM Controller 188 150 143 
UC3827DW-2 296-2520-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controller.......24-SOIC 7.00 5.60 4.73 UccaecamnaK DOBEIDZOIESANTN| UVLO 14 5/9.0V, BICMOS Low Pawar 
UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller 24-Dip 7.00 560 4.73 Current-Mode PWM Controller 8MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3827N-2 296-2522-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controlle 24-Dip 7.00 5.60 4.73 uecoaca2P 296-13439-5-ND | UVLO 14.5/9.0V BICMOS Low Power” : : : 
UC3834N 296-11275-5-ND High Efficiency Linear Regulator... 16-Dip 941 848 7.52 Current-Mode PWM Controller............... 8-Dip 188 150 1.13 
UC3835N 296-2523-5-ND High Efficiency Regulator Controller “Dip 6.10 4.88 4.12 UCC28C43D 296-13433-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
rasa ee eae NDS Hah eens eauiaton Control au oa aM a3 Current-Mode PWM Controller... 8-SOIG 188 1.50 1.13 
~ -5- igh Efficiency Regulator Controller -Dip i i i rz 5] 7 
UC3841N 296-11277-5-ND | Prog., Off-Line, PWM Controlle ip 860 6.88 5.81 ueceersnels pecmeeeiiuommm) (VO §.4077.6¥, BICMOS Low Power am a “8 
UC3842AD 296-11278-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 UCC28C43MDREP | 296-22538-1-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low P 
UC3842AD8 296-11279-5-ND Current-Mode PWM Controller 1:90) 4529 1.14) Mode PWM Controller 5.06 4.05 3.15 
UC3842ADW 296-13426-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 UCC28C43MDREP 296-22538-2-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power Current- 
UC3842AN 296-11280-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 4.90 152 114 7087.50/2,500 
UC3842D 296-13427-5-ND Current-Mode PWM Controller TeSO 52 a4) UCC28C43P 296-13434-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power 
UC3842D8 296-11281-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller................. 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3842N 296-11282-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 790 152 114 UCC28C44D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BiCMOS Low Power 
UC3843AD 296-11283-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3843AD8 296-11284-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 190 152 114 UCC28C44DGK 296-12574-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3843AN 296-11285-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 Current-Mode PWM Controller............ 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3843D 296-11286-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 1.90 152 114 (Continued) 
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oll Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
UCC28C44P 296-12575-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power UCC2805QDRQ1 296-15689-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 349 279 217 
Current-Mode PWM Controller... 8-Dip 1.88 150 1.13 UCC28050DR01 296-15689-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 
UCC28C45D 296-12576-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2805PW 296-13532-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 
Current-Mode PWM Controller... 1.88 1.50 1.13 UCC2806DW 296-11391-5-ND Low Power, Dual Output, 
UCC28C45DGK 296-12293-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Po Current-Mode PWM. 9.80 7.84 6.62 
Current-Mode PWM Controller............ 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 UCC2806M 296-11676-5-ND Low Power, Dual-Output, 
UCC28C45MDREP _|296-21938-1-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power Current- Current-Mode PWM, 980 7.84 6.62 
Mode PWM Controller... 5.06 4.05 3.15 UCC2806PW 296-12393-5-ND Low Power, Dual Output, 
UCC28C45MDREP ‘| 296-21938-2-ND —_| UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power Current- Current-Mode PWM Controller 9.80 7.84 6.62 
Mode PWM Controller... 7087.50/2,500 UCC2807D-1 296-11393-5-ND Programmable Duty Cycle PWM BAL ere 738) 
UCC28C45P 296-13436-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2807D-2 296-2533-5-ND Programmable Max-Duty PWM. 371 297 231 
Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 UCC2807D-3 296-11678-5-ND Programmable Max-Duty PWM. 461 3.69 2.87 
UCC38C40D 296-13832-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2807N-2 296-11394-5-ND Programmable Duty Cycle PWM S71 29723 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808AD-1 296-11395-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
UCC38C40DGK 296-13833-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AD-2 296-11396-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808AN-1 296-11397-5-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
UCC38C40P 296-13834-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AN-2 296-11398-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808APW-1 296-11679-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
UCC38C41D 296-13835-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808APW-2 296-11680-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808AQDR-101 | 296-17986-1-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.38 2.70 2.10 
UCC38C41DGK 296-13836-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR-101 | 296-17986-2-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 4725.00/2,500 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808AQDR-2EP | 296-21293-1-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 414 3.32 2.58 
UCC38C41P 296-13837-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR-2EP | 296-21293-2-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 5795.00/2,500 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2808AQDR-201 | 296-19037-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.38 2.70 2.10 
UeC38e42D 296-13838-5-ND BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR1EP | 296-18742-1-ND__| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.68 2.95 2.49 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808AQDRIEP | 296-18742-2-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 5705.00/2,500 
UCC38C42DGK 296-13839-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808D-1 296-2534-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
PWM Controller... 1.75 140 1.05 UCC2808D-2 296-2535-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
UCC38C42P 296-13840-5-ND | BICMOS Low-Powe UCC2808N-1 296-11399-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
PWM Controller... 1.75 140 1.05 UCC2808N-2 296-11400-5-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 
UCC38C43D 296-12253-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power UCC2809D-1 296-11401-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.75 1.40 1.05 UCC2809D-2 296-11681-5-ND Primary Side Controller....... 2.38 1.90 1.43 
UCC38C43DGK 296-13841-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2809P-1 296-11402-5-ND Economy Primary Side Controller. 238 1.90 1.43 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
UCC38C43P 296-13441-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power UCC2810DW 296-2536-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM 6.80 544 4.59 
Current-Mode PWM Controller..............-. 8-Dip 1.75 1.40 1.05 UCC2810N 296-11404-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM 16-Dip 680 544 4.59 
UCC38C44D 296-13842-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813D-0 296-11682-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.93 2.34 1.82 
PWM Controller 175 140 1.05 UCC2813D-1 296-11405-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 293 234 1.82 
vocscuok ens] ay i | Eee ADEE 
PWM Controller. 1.75 140 1.05 z i Boa a s 8 I 
uUcC38C44P 296-13442-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power UCC2813D-4 296-11408-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 293 234 1.82 
Current-Mode PWM Controller.........-..... 8-Dip 1.75 1.40 1.05 Te Sue Oe SND ip BieMes Sulrent Mate a ae ao ie 
¥ 7 5 - i nT 2 ol OI i urrent-Mode A a i 
Do eee BOD) BEES) aaa 473 378 2.94 uCC2813N-1 296-12056-5-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWM 293 234 1.82 
UCC38C45D 296-13844-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode Teng ee i Beals putters Moe il ae a = 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 i 2 ae I urrent-Mode - : 
UCC38C45DGK 296-13845-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode teooian 4 Seopa ib aes curated a Ae ae 133 
PWM Controller 1.75 140 1.05 I fe Ho" I urrent-Mode | : 
Eran GE ; 7 a UCC2813PW-1 296-12061-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 293 234 1.82 
a RAR BENS Lov ower Curren Mode 1a) as UCC2813PW-2 296-12062-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM 293 234 1.82 
UCC2540EVM-054 | 296-17270-ND Evaluation Module for UGC2540 gets UCC2813PW-3 296-12063-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM 293 234 1.82 
en n= Wong |BEEBSSA2 | seals cot 8 IN 
PWM Controller ..20-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 i -12065-5- i : ; ; ; 
UCC25800-2 296-11375-5-ND | Single End Active Clamp/Reset PWM... 16-SOIC 4.73. 3.78 2.94 eee sane oa See eeeee ND iE Bemee fuente Mode eM See aa au 
UCC2580D-3 296-11376-5-ND | Single End Active Clamp/Reset PWM....16-SOIC 4.73 3.78 2.94 " oes 
UCC2580D-4 296-11377-5-ND | Single End Active Clamp/Reset PWM....16-SOIC 4.73 3.78 2.94 UCC2813QDR-101 —/ 296-19428-1-ND_—_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.49 2.79 2.17 
UCC2580N-1 296-11378-5-ND —_| Single End Active Clamp/Reset PWM 473 3.78 2.94 UCC2813QDR-101 | 296-19428-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 
UCC2580N-2 296-11671-5-ND __| Single End Active Clamp/Reset PWM 473 3.78 2.94 UCC2813QDR-201 | 296-23447-1-ND Sei ae sag poe aes 
UCC2580N-3 296-11672-5-ND _| Single End Active Clamp/Reset PWM 473 3.78 2.94 ucc28i30pR-201  eeeeat enn LP BICMOS Curgen ‘ : : 
UCC2580N-4 296-11673-5-ND | Single End Active Clamp/Reset PWM ip 4.73 3.78 2.94 PWM NEW! 4882.50/2.500 
Tecan ee seen oe ial eat ag POM onan ASO aa UGC261SODR-301 | 296-17879-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 3492.79 2.17 
Side Post Regulator 461 369 2.87 UCC28130DR-301 | 296-17879-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 
: = : : : UCC28130PWR-301 | 296-22002-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 349 279 2.17 
UGC2583N SHEA ieesHi) aie eaten We Beg ae UCC2813QPWR-301 | 296-22002-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 3952.00/2,000 
ucc2800D 296-11380-5-ND {LP BICMOS Current-Mode PWM.. 405 3.24 252 UCC2817AD Ube! S2Seao NDI Power Factor Pre-Regulato a eed 
1s BI i a UCC2817APW 296-15955-5-ND Power Factor Pre-Regulato| 2G BAS We 
UCC2800N 296-11381-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 405 3.24 2.52 
1 an i i UCC2817D 296-11410-5-ND Power Factor Pre-Regulato| Bl ee 16 
UCC2800QDREP 296-18186-1-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PW 5.76 4.61 3.89 
7 UCC2817DW 296-11411-5-ND Power Factor Pre-Regulator.... 281 12:25) 1-75 
UCC2800QDREP 296-18186-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 8927.50/2,500 ucC2817PW 296-15161-5-ND | BiCMOS Power Factor Pre-Reg.......16-TSSOP 281 225 175 
UCC2801D 296-11382-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 405 3.24 2.52 UCC2818AD 296-15956-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 281 225 1.75 
UCC2801MDREP 296-22534-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 556 4.45 3.46 - 
; UCC2818APW 296-15957-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg........ 16-TSSOP 2.81 225 1.75 
UCCZBOIMDREP = AGE eeaeprommm -P BICMOS Current-Mode PW FSO 00/2;900 ucc2818D 296-13428-5-ND _| BICMOS Power Factor Pre-Regulator... 16-SOIG 281 225 1.75 
UCC2801N 296-11383-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PW 4.05 3.24 2.52 4 guar : i : 
: UCC2818DW 296-11412-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UCC2801QDREP 296-18187-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM... 5.16 4.13 3.49 UCC2818PW 296-15162-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg.........16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
UCC2801QDREP 296-18187-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM... 7997.50/2,500 UCC2819AD 296-15958-5-ND —_| BICMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UCC2BO1QDRO1 =— Agrees opty came - BICMOS Current-Mode PWM Oh) Cae) eal UCC2819APW 296-15959-5-ND | BiCMOS Power Factor Pre-Reg........16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
UCC2801QDRQ1 296-15685-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 4882.50/2,500 ee ; i : 
ucc2802D 996-11384-5-ND LP BiCMOS Cl Mode PWI 40 304. 2.50 UCC2819D 296-12537-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
-11384-5" L urrent-Mode 05 3. 5 UCC2819N 296-12538-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulator.......16-Dip 281 225 1.75 
UCC2802MDREP 296-22535-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 2.25 1.80 1.40 UCC2891D 296-15883-5-ND PWM Controller Clamp 6-SOIC 3.38 2.70 2.10 
ea Pare ip aoe Guiret Mode ew , et ay UCC2891EVM 296-19042-ND Evaluation Module for UCC2891 _— (B00 — 
id ror i urrent-Mode A is ce = | x 
UCC28020DREP —-|296-18188-1-ND —_|LP BICMOS Current-Mode PW 516 413 349 | Uocosen” Fe een EWM Controle Cle MeO cs nal ae 
UCC28020QDREP __| 296-18188-2-ND_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 7997.50/2,500 UCC2892PW 296-15885-5-ND | PWM Controller Clamp .. 6-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UCC2802QDRQ1 296-15686-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 349 2.79 217 UCC2893D 296-15886-5-ND PWM Controller Clamp 16-SOIC 248 1.98 1.54 
ucc28020DR01 296-15686-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 UCC2893PW 296-17241-ND PWM Controller Clam .16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UGC2803D ZOBs1I3B6 ro: NDI) LP BICMOS Current-Mode PWI pos ee UCC2894D 296-15887-5-ND | PWM Controller Clam T6-SOIG 248 1.98 1.54 
UCC2803MDREP 296-22536-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 7:20 5.76 4.86 UCC2894PW 296-15888-5-ND | PWM Controller Clamp ... .16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UCC2803MDREP 296-22536-2-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM... 11160.00/2,500 ucc2s9spw 296-2537-5-ND BiCMOS Advanced Phase Shift 
UCC2803N 296-11387-5-ND [LP BiCMOS Current-Mode PWM... 405 3.24 252 PWM Controller 8.66 7.80 6.92 
UCC2803QDREP 296-18189-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 551 4.41 3.43 UCC2895MDWREP | 296-19800-1-ND —_| BICMOS Advanced Phase Shift PWM 
UCC2803QDREP 296-18189-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 7717.50/2,500 Controller. 15.11 14.10 13.10 
UCC2803QDRQ1 296-15687-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 349 279 217 UCC2895MDWREP | 296-19800-2-ND | BICMOS Advanced Phase Shift PWM 
UCC2803QDRQ1 296-15687-2-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PWM... 4882.50/2,500 Controller 24872.00/2,000 
UCC2804D 296-11388-5-ND [LP BiCMOS Current-Mode PWM... 405. 3.24 252 UCC2895N 296-11418-5-ND —_| BICMOS Advanced Phase 
UCC2804N 296-11389-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 4.05 3.24 2.52 PWM Controller 8.66 7.80 6.92 
UCC2804QDREP 296-18190-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 4.90 3.92 3.31 UCC2895PW 296-11419-5-ND —_| BICMOS Advanced Phase Shift 
UCC2804QDREP 296-18190-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 7595.00/2,500 PWM Controller 20-TSSOP_ 8.75 7.88 6.99 
UCC2804QDRQ1 296-15688-1-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PW 3.49 2.79 2.17 UCC2897PW 296-17003-5-ND | Adv. Current-Mode PWM Controller..20-TSSOP 2.48 1.98 154 
UCC2804QDRQ1 296-15688-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PW 4882.50/2,500 UCC2897RTJT 296-19373-1-ND Advanced Current-Mode Active Clamp 
UCC2805D 296-11390-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 4.05 3.24 2.52 PWM Controller 281 225 1.75 
UCC2805N 296-11675-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 405 3.24 2.52 UCC2897RTJT 296-19373-2-ND —_| Advanced Current-Mode Active Clamp 
UCC2805QDREP 296-18191-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 5.16 4.13 3.49 PWM Controller 415.75/250 
UCC2805QDREP 296-18191-2-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PWM... 7997.50/2,500 (Continued) 
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XAS rT S'3) i ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@oReel 
Tele Digi-Key Price Each ret Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UCC2960D 296-11421-5-ND | Primary Side Startup Controller 236 1.89 1.47 UCC3818DW 296-11514-5-ND | Power Factor Pre-Regulato! 259 2.07 1.61 
UCcC2960P 296-11422-5-ND Primary Side Startup Controller 236 1.89 1.47 UCC3818N 296-11515-5-ND Power Factor Pre-Regulato 259 2.07 41.61 
UCC2961D 296-11423-5-ND _| Adv. Primary Side Startup Controller... 2.70 2.16 1.68 UCC3818PW 296-15167-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator......-..- 16-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
Ucc2975PW 296:13437-5:ND) | Multi-Topology Piezoelectric UCC3819AD 296-16723-5-ND | Programmable Output Power Factor 
Transformer Controller... E 4.29 3.62 Pre-Regulator 259 207 1.61 
UcC2976PW 296-12539-5-ND —_/3V-13.5V Multi-Topology UCC3819AN 206-16724-5-ND | Programmable Output Power Factor 
Transformer Controller 4.29 3.62 Pre-Regulator 259 207 1.61 
UCC2977EVM 296-20627-ND Eval. Module for UCC2977/397 - = : : : 
UCC2977PW 996-12540-5-ND 3V-13.5V Multi-Topology UCC3819APW 296-16725-ND Frogcamnmads Output Power Factor sieot BGP EG 
Transformer Control Geo) Sis ucC3837D 296-2548-5-ND__[N-FET Supply Gontroler 439 351 273 
UCC3580D-1 296-11436-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM. 3.42 2.66 ppy : : we 
UCC3580D-2 296-11437-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM . 3.42 2.66 UCC3839D 296-11516-5-ND Secondary Sii8 serene Current sage esete das 
UCC3580D-3 296-11438-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM. 3.42 2.66 . : : 
iccasann 4 Pee Acie Giam/ieat BWM oy ap Bas ucc3ee4D 296-2551-5-ND | Current-Mode PWM Controile 360 288 224 
UCC3580EVM 296-13597-ND Evaluation Module for UCC3580 — 101.00 a UCC3884N 296-11530-5-ND Current-Mode PWM Controlle 3.60 2.88 2.24 
UCC3580N-1 296-11440-5-ND Active Clamp/Reset PWM. 4.28. 342 266 UCC3888D 296-11531-5-ND Off-Line Power Supply Controller .. 1:50) 120) .90 
UCC3580N-2 296-11441-5-ND Active Clamp/Reset PWM . 4.28 3.42 2.66 UCC3888N 296-11532-5-ND Off-Line Power Supply Controller . 1.50 1.20 .90 
UCC3580N-3 296-11442-5-ND Active Clamp/Reset PWM . 4.28 3.42 2.66 UCC3889D 296-11533-5-ND Off-Line Power Supply Controller . 150 1.20 .90 
UCC3580N-4 296-11443-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM. 428 3.42 2.66 UCC3889EVM 296-13598-ND Evaluation Module for UCC3889 — 5.00 — — 
UCC3581D 296-11444-5-ND Micropower Voltage Mode PWM .. 2.25 1.80 1.40 UCC3889N 296-11534-5-ND Off-Line Power Supply Controller .. 1.50 1.20 .90 
UCC3587N 296-11445-5-ND | Micropower Voltage Mode PWM 225 1.80 1.40 UCC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller .. 870 6.96 5.88 
UCC3583D 296-11446-5-ND —_| Switch Mode Secondary Side UCC3895EVM-001 | 296-20628-ND Evaluation Module for UCC3895 — 101.00 —  — 
Post Regulator. 3.94 3.15 2.45 UCC3895N 296-11538-5-ND | Phase Shift PWM Controlle ip 8.70 6.96 5.88 
UCC3583N 296-11447-5-ND een Mote Secondary Side Rene oe UCC3895PW 296-11686-5-ND | Phase Shift PWM Controlle 8.80 7.04 5.94 
ost Regulator. : ; : UCC3895Q 296-11539-5-ND | Phase Shift PWM Controller ... 870 6.96 5.88 
UCC3626DW 296-11452-5-ND Brushless DC Motor Controller 1016 9:15 8:12 UCC3960D 296-11561-5-ND Primary Side Startup Controller. 238 1.90 1.43 
UCC3626PW 296-11453-5-ND Brushless DC Motor Controller 10.25 9.23 8.18 UCC3960P 296-11562-5-ND Pri Side Startup Controller. 238 1.90 1.43 
UGC3800D OU a oe vag) LP BICMOS Current-Mode PW! SS eS ee) UGC3961D 296-11563-5-ND | Adv. Primary Side Startup Controle 236 1.89 1.47 
UCG3800N Po eu copa LP BICMOS Current-Mode PW OU) Be) ee) UCC3961N 296-11564-5-ND | Adv. Primary Side Startup Controller 236 1.89 1.47 
UCC3800PW 296-11459-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 3.15 2.52 1.96 ucc25701D 296-11363-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM 620 496 419 
UCC3801D 296-11460-5-ND __| LP BiCMOS Current-Mode PWM... 3.04 243 189 UCC25701N 296-11364-5-ND __| Advanced Voltage-Mode PWM 620 496 419 
UCC3801N 296-11461-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 304 243 189 DCCoETO EW EEE area Aaiesd Vole Mite 
UCC3801PW 296-11462-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PW 3.15 252 1.96 AIS: vanced Voltage-Mode FWM.........14-TSSOP II SOS OA ee 
ucc38o2D 296-11463-5-ND _|LP BICMOS Current Mode PWI 304 243 1.89 UCC25702D 296-12194-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC 6.20 4.96 4.19 
UCC3802N 296-11464-5-ND _|LP BICMOS Current’Mode PWM 304 243 189 UCC25702N 296-11366-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip 6.20 496 4.19 
- ~ : - : UCC25702PW 296-11367-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM...........14-TSSOP 6.30 5.04 4.26 
UCC3802PW 296-11465-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM... 315 252 1.96 een ; ‘ 
UCC3803D 296-12195-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 304 243 1.89 EEG2o7 05 226 aiISEEeSNOMEEE| High Speed Voltage-Mode PWM pili) Nee 
UCC3803N 296-11466-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 304 243 189 UCC25705DGK 296-12175-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 225 180 1.35 
UCC3803PW 296-11467-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.15 252 1.96 UCC25705P 296-11369-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM 2.25 1.80 1.35 
UCC3804D 296-11468-5-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.04 2.43 1.89 Teeseepenee ea er He neat eee i aa vu ; 2 
UCC3804N 296-11469-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PW 3.04 243 1.89 euler 1-54 igh Speed Voltage-Mode : : : 
UCC3804PW 296-11470-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 315 252 196 UCC25706P 296-12114-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM 225 1.80 1.35 
UCC3805D 296-11471-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 3.04 243 1.89 UCC28019DR 296-21936-1-ND | CCM PFC Controller 188 150 1.13 
UCC3805N 296-11472-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PW 3.04 2.43 1.89 UCC28019DR 296-21936-2-ND | CCM PFC Controller 2400.00/2,500 
UCC3805PW 296-11473-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 3.15 252 1.96 UCC28019EVM 296-23116-ND Evaluation Module for UCC28019.. 50.00 — — 
UCC3806DW 296-11474-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 UCC28019P 296-21937-5-ND CCM PFC Controller........ ip 1.88 1.50 1.13 
UCC3806N 296-11475-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 UCC28050D 296-13708-5-ND Transition Mode PFC Controller. 1.63 130 .98 
UCC3806Q 296-11476-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 UCC28050P 296-13709-5-ND Transition Mode PFC Controller . “Dip 1.75 1.40 1.05 
UCC3807D-1 296-2541-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 2.70 2.10 UCC28051D 296-15243-5-ND —_| Transition Mode PFC Controller . SOIC 1.63 130 .98 
UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 2.70 2.10 UCC28051EVM 296-19036-ND Evaluation Module for UCC28051 . 50.00 — — 
UCC3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 2.70 2.10 UCC28051P 296-15224-5-ND Transition Mode PFC Controller. : 1.75 1.40 1.05 
UCC3807N-1 296-11477-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 3.38 2.70 2.10 UCC28083D 296-13676-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
Tea Se eS NO Prog Duly pee eM pong aah 20 ao with Prog. Slope Compensation .......... 8-SOIC 2.70 216 1.68 
i i ea Tog. Duty ycle OMIEORSI, ; : : UCC28083P 296-13677-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
Vea, SE Ee et wir Sue iomematen 09 270 216 1 
I -11481-5- : - . : UCC28083PW 296-14333-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM G 
UCC3808AN-1 296-13439-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 with Prog, Slope Compensation......8-TSSOP 270 216 1.68 
UCC3808AN-2 296-11482-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 293 234 1.82 ucc280840 296-13678-5-ND _| Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808APW-1 296-11684-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 2.34 1.82 é , i 
with Prog. Slope Compensation............ 8-SOIC 2.70 216 1.68 
UCC3808APW-2 296-11685-5-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 293 234 1.82 
UCC28084P 296-13679-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808D-1 296-2544-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 182 ; ; i 
with Prog. Slope Compensation............... 8-Dip 2.70 216 1.68 
UCC3808D-2 296-2545-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 Opava é 
UCC28084PW 296-14334-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808N-1 296-11483-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 2.93 2.34 1.82 : : 
i s a a with Prog. Slope Compensation ........ 8-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
UCC3808N-2 296-11484-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 2.34 1.82 uccoscasD POET ANTAL Curront Mode Push-Pul PWM Gontall 
UCC3809D-1 296-11485-5-ND | Economy Primary Side Controller DAGON ee Urrent Mode EUsn rl poomuoner 
7 = with Prog. Slope Compensation ........... 8-SOIC 2.70 216 1.68 
UCC3809D-2 296-11486-5-ND Economy Primary Side Controller 2:13) 1.70) 1.28 UCCDBOREP 906-13681-5-ND t Mode Push-Pull PWM G i 
UCC3809EVM 296-12294-ND Evaluation Module for UCC3809 50.00 — — Sl AUIS urrent Mode PushF' PeOnUOMGR. 
UCC3809N-1 296-11487-5-ND —_| Economy Primary Side Controller 213 1.70 1.28 with Prog. Slope Compensation ............. 8Dip 2.70 216 1.68 
UCC3809N-2 296-11488-5-ND | Economy Primary Side Controller 213 170 1.28 UCC28085PW 296-14335-5-ND —_| Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3809P-1 296-11489-5-ND _| Economy Primary Side Controller 243 1.70 1.28 with Prog. Slope Compensation........8-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
UCC3B09P-2 296-13440-5-ND___| Economy Primary Side Controller 213 1.70 1.28 ey po ece salu) current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3809PW-1 296-11490-5-ND —_| Economy Primary Side Controller 213 1.70 128 with Prog. Slope Comp... 270 216 1.68 
UCC3809PW-2 296-12395-5-ND —_| Economy Primary Side Controller 213 1.70 1.28 UCC28086P 296-13683-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3810DW 296-2546-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode P' 416 3.33 2.59 with Prog. Slope Comp. 270 216 1.68 
UCC3810N 296-11491-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 UCC28086PW 296-15690-5-ND Current Mode Push-Pull 
UCC3813D-0 296-11492-5-ND — |LP BiCMOS Current-Mode PWM... 1.20 with Prog. Slope Gomp.... 270 216 1.68 
UCC3813D-1 296-11493-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 1.20 UCC28089D 296-17461-5-ND Primary-Side Push-Pull Oscillator. 1.63 1.30 98 
UCC3813D-2 296-11494-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 1.20 UCC28220D 296-15755-5-ND _| Interleaved Dual PWM Controlle 3.60 288 2.24 
UCC3813D-3 296-11495-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 1.20 UCC28220PW 296-15756-5-ND —_| Interleaved Dual PWM Controller... 3.60 2.88 2.24 
UCC3813D-4 296-11496-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM 1.20 UCC282200PWRQ1 | 296-23383-1-ND _| Interleaved Dual PWM 
UCC3813D-5 296-11497-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 1.20 Controller NEW... 416 3.33 259 
UCC3813N-0 296-11498-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 1.20 UCC282200PWRQ1 | 296-23383-2-ND _| Interleaved Dual PWM 
UCG3813N-1 Bee : BiCMOS Gurrent-Made EM i Controller NEW! .16-TSSOP 4718.00/2,000 
i Sa : HEeOy eee : UCC28221D 296-15757-5-ND __| Interleaved Dual PWM Controlle 16-SOIC 3.71 297 231 
UCC3813N-3 296-11501-5-ND__|LP BICMOS Current-Mode PWI 1.20 UCC28221PW 296-15758-5-ND —_| Interleaved Dual PWM Controller......20-TSSOP. 3.71 297 231 
UCC3813N-4 296-11502-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 1.20 UCC28510DW 296-14218-5-ND | PFC/PWM Combination Controller........20-SOIC 4.05 3.24 2.52 
Heese - Seas ND ne eee Currents Mode Hy ie UCC28510N 296-14219-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 20-Dip 4.05 3.24 252 
‘ -11504-5- ‘ : UCC28511DW 296-14220-5-ND _| PFC/PWM Combination Controll 20-SOIC 4.05 3.24 2.52 
UCC3813PW-1 296-11505-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 120 yh Combination Controler 
7 = i a UCC28511N 296-14221-5-ND PFC/PWM Combination Controller 405 3.24 252 
UCC3813PW-2 296-11506-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 1.20 bot 
¥ UCC28512DW 296-14222-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 252 
UCC3813PW-3 296-11507-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 1.20 UCC28512N 296-14223-5-ND _| PEC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 252 
UCC3813PW-4 296-11508-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW 1.20 rae ; : ; 
: UCC28513DW 296-14224-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 252 
robot seWe eeegy arog Olga LP BICMOS Current-Mode PW ie UCC28513N 296-14225-5-ND __| PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 252 
UCC3817AD 296-16717-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 1.61 abies = f = 
UCC3817AN 296-16718-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato! 1.61 Teeaee arn Panetta ee porno nat on canoe ae 3.24 2.52 
= q a - | ‘valuation Module for : . _— — 
ee nee aaa Powel Eanlot Ree Vel UCC28514N 296-14227-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 252 
ucc3817DW 296-11510-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator.. 161 UCC28515DW 296-14228-5-ND —_| PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 252 
UCC3817EVM 296-11511-5-ND Evaluation Module for UCC3817 = UCC28515N 296-14229-5-ND PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 2.52 
UCC3817N 296-11512-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 1.61 UCC28516DW 296-14230-5-ND PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 2.52 
UCC3817PW 296-15166-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 1.61 UCC28516N 296-14231-5-ND PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 2.52 
UCC3818AD 296-16720-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulato! 161 UCC28517DW 296-14232-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 405 3.24 252 
UCC3818AN 296-16721-5-ND Power Factor Pre-Regulato 1.61 UCC28517EVM 296-19041-ND Evaluation Module for UCC28517 .. 49.38 - = 
UCC3818APW 296-16722-ND Power Factor Pre-Regulato! 1.61 UCC28517N 296-14233-5-ND PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 2.52 
UCC3818D 296-11513-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 1.61 (Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS DigiqReel 
Tl Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UCC28521DW 296-18040-5-ND Advanced PFC/PWM Controller.............20-SOIG 4.05 3.24 2.52 LM385BD-2-5 296-9557-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 80 60) 45 
UCC28521EVM 296-21209-ND Evaluation Module for UCC28521 50.00 = roa LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference... -80 60 8.45 
ucc28528DW 296-18041-5-ND [Advanced PFC/PWM Controller..........20-SOIC._ 4.05 3.24 2.52 Tooele oe aoe NO oy Meo Velen Helprence an ae 
UCC28528EVM 296-21210-ND Evaluation Module for UCC28528 a MOTO = = es e oe : : s 4 ‘ g 
UCC28600D 296-19799-5-ND Quasi-Resonant Flyback Green Mode LM385BLP-2-5 296-9559-5-ND. 2.5V Micropower Voltage Reference... -80 60 .45 
Controller. 1.20 1.00 80 LM385BPWR-1-2 296-13073-1-ND 1.2V Micropower Voltage Reference... 80 60 45 
UCC23600EVM 796-23117-ND Evaluation Module for UCC28600 — 50.00 = = LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. §32.00/2,000 
e st LM385BPWR-2-5 296-13074-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. -80 60 45 
ucc29002D 296-13024-5-ND Advanced Load Share Controlle 2.25 1.80 1.40 : 
LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference... 532.00/2,000 
UCC29002DGK 296-13025-5-ND Advanced Load Share Controle! 2.25 1.80 1.40 ; 
. i LM385D-1-2 296-9560-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 56 42.32 
ucc29002P 296-13026-5-ND Advanced Load Share Controller. 2.25 1.80 1.40 - 
ucc29421N 296-2538-5-ND __|Multimode High-Freq. PWM Controller....16-Dip 5.06 4.05 3.15 ee peg obo N Damm 2-5V Micropower Voltage Referance.. Ge 
Ucc29421PW 996-12394-5-ND Multimode High-F LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 56 42 32 
1 -12394-5- Sie Cone aan ede A LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 5B Re 
voced22n 296-2590-5-ND__| utimodeHigh-ea, 16-0 484 387 301 | [Msespwn-t-2 _|296-18075-2ND__[12V Mcropower Vatage Reference.  sroi0ie000. 
UCC35701D 296-11425-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM.. .14-SOIC 5.90 4.72 3.99 Du z ar 7 : 
UCC35701N 296-11426-5-ND Ad d Vol Mode PWM 14-Di 90 472 399 LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 56 42 82 
97 -11426-5- vanced Voltage-Mode PWM. -Dip__ 5. . 5 LM385PWR-2-5 296-13076-2-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference... 372.00/2,000 
UCC35701PW 296-11427-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM.. 4-TSSOP 6.00 4.80 4.05 LM4040A10IDBZR 296-20855-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 
UCC35702D 296-11428-5-ND ‘| Advanced Voltage-Mode PWM. 14-8010 5.90 4.72 3.99 Voltage Reference 193 154 116 
UCC35702N 296-11429-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM.. 14-Dip 590 4.72 3.99 LM4040A10IDBZR 296-20855-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
UCC35702PW 296-11430-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 4-TSSOP 6.00 4.80 4.05 Voltage Reference 2958.00/3,000 
UCC35705DGK 396-1 1683-5-ND High Speed Volts 7 de PWM 1.88 7.50 1.13 cea eRe 
~ -5- igh Speed Voltage-Mode a a y A Voltage Reference. 1.93 1.54 1.16 
UCC35705P 296-11432-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 1.50 1.13 LM4040A10IDCKR 296-20856-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
UCC35706D 296-11433-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 1.50 1.13 Voltage Reference. 2958.00/3,000 
UCC35706DGK 296-11434-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 150 1.13 LM4040A20IDBZR 296-20857-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UCC35706P 296-15320-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM... 1.88 150 1.13 Voltage Reference. 1.93 1.54 1.16 
UCC38050D 296-13710-5-ND Transition Mode PFC Controller... 1.50 1.20 90 LM4040A20IDBZR 296-20857-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UCC38050EVM 296-19044-ND Evaluation Module for UCC38050 50.00 — — Voltage Reference... 2958.00/3,000 
UCC38050P 296-13711-5-ND Transition Mode PFC Controller 163 130 98 LM4040A20IDCKR 296-20858-1-ND renee Precision Micropower Shunt ny ag fun 
UCC38051D 296-15225-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.50 120 .90 oltage Reference. : 5 : 
UCC38051P 296-15226-5-ND Transition Mode PFC Controller a 1.63 1.30 98 LM4040A20IDCKR 296-20858-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UCC38083D 296-13690-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference.... 2958.00/3,000 
with Prog. Slope Compensation 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 LM4040A25IDBZR 296-20859-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
UCC38083P 296-13691-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference 1.93 1.54 1.16 
with Prog. Slope Compensation............. 8-Dip 2.48 1.98 1.54 LM4040A25IDBZR | 296-20859-2-ND —_/2.5V Precision Micropower Shunt 
UCC38083PW 296-14336-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference 2958.00/3,000 
with Slope Compensation 248 1.98 1.54 LM4040A251DCKR 296-20860-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
UCC380840 296-13692-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference 1s iss is 
i i LM4040A25IDCKR 296-20860-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation 8-SOIC 248 1.98 1.54 Vol Ref 2958.00/3,000 
ucc38084P 296-13693-5-ND |Current Mode Push-Pull PWM Controller cltage: Reference B8100/3, 
i i Di LM4040A30IDBZR 296-20861-1-ND 38V Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 248 1.98 1.54 Voltage Reference 193 154 1.46 
UGC38084PW Scala ist Current Mode Pusty Pull PWM Controller LM4040A301DB2R | 296-20861-2-ND _—_| 3V Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation ........ 8-TSSOP 248 1.98 1.54 
UCC38085D 296-13694-6-ND |Current Mode Push-Pull PWM Control folios Hetevence, E28 S000 
Peta a ata Aad LM4040A30IDCKR  |296-20862-1-ND | 3V Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation 248 1.98 1.54 
UCC38085P 296-13695-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Co voltage Reference UR USE als 
ith Prog. Slope C ti 248 1.98 154 LM4040A30IDCKR 296-20862-2-ND 38V Precision Micropower Shunt 
UCC38085PW 996-14398-5-ND |Current Mode Push Pull PWM Control . ; ; Voltage Reference... “AENEAN 
i PURSE urrent Mode Push-Pu Controller LM4040A41IDBZR + | 296-20863-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt 
UCC38086D 296-13696-5-ND cua eee Sori ntroll SO Voltage References Lage nls 
~ -5- urrent Mode Push-Pu ontroller z iA sion Mi 
with Prog. Slope Compensation......... SOIC 248 1.98 1.54 EMANATE ama "st scoonescramowe Stunt arSOAMARRD 
UCC38086P 296-13697-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller LM4040A41IDCKR | 296-20864-1-ND —_| 4.096 Precision Micropower Shunt pes 
with Prog. Slope Compensation............... 8-Dip 248 1.98 1.54 Voltage Reference. 4193 154 146 
UCC38086PW 296-14339-5-ND ener ag at eh Controller Pistons LM4040A41IDCKR | 296-20864-2-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation : : Voltage Reference 2958.00/3,000 
UCC38500DW 296-11518-5-ND | BiCMOS Combined PFC/PWM LM4040A50IDBZR | 296-20865-1-ND —_|5V Precision Micropower Shunt 
Controller. 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference 1.93 1.54 1.16 
UCC38500EVM 296-11519-ND Evaluation Module for UCC38500 50.00 = = LM4040A50IDBZR 296-20865-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
UCC38500N 296-11520-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. 2958.00/3,000 
Controller. 6.29 4.23 3.29 LM4040A50IDCKR 296-20866-1-ND 5V Precision Microp 
UCC38501DW 296-11521-5-ND [BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference 193 1.54 1.16 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040A50IDCKR 296-20866-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
UCC38501N 296-11522-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference... 2958.00/3,000 
Controller.. 5.29 4.23 3.29 LM4040A82IDBZR 296-20867-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
UCC38502DW 296-12404-5-ND BiCMOS Co Voltage Reference... 1.93 1.54 1.16 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040A82IDBZR 296-20867-2-ND 8.192V Precision Micropower 
UCC38502N 296-11523-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. 2958.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040A82IDCKR 296-20868-1-ND ieeeey Precision Micropower Shunt enor ep 
UCC38503DW 296-12046-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM oltage Reference. i A Ei 
Controller. 5.29 423 3.29 LM4040A82IDCKR 296-20868-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
UCC38503N 296-11524-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference 2958.00/3,000 
Controller. 20-Dip 5.29 4.23 3.29 LM4040B10IDBZR 296-20869-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 
UCcs90020 296-13027-5-ND 238 1.90 1.43 Voltage Reference UE bth oe) 
UCC39002EVM 296-19045-ND Evaluation Module for UCC39002 — 50.00 — — LM4040B10IDBZR =| 296-20869-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt 
ucc39002P 296-13029-5-ND | Advanced Load Share Controller. 238 1.90 1.43 Voltage Reference EASA aN) 
UGC39421N 296-11545-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller 5.06 4.05 3.15 LMA040B10IDCKR = 2ooaIS7223 nD Vern ore nilcropete! Siu fag Aias else 
UCC39421PW 296-2553-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller... 6.06 4.05 3.15 Hie e g 
uce39422N 296-11546-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller... 5.06 4.05 3.15 MONE | Voce PaSMMIRTD 
UCC39422PW 296-2554-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller... §.06 4.05 3.15 TW4040B201DBZR 796-20870-1-ND D048 Precisi Micr Shunt aa 
UCD8220PWP 296-18592-5-ND | Digitally Managed Push-Pull Analog Voltag Srbiothe un Pen atc 
PWM Controller 3.60 288 2.24 ‘ei : . i z 
UCD9080RHBT 296-21690-1-ND —_|8-Channel Power Supply Sequencer EMAOAOB2OIDBZR caacaeuammgs ~ C40V Precision Ml DEE anA.ONO 
id Monitor. 6.50 5.20 4.39 HE aa ta aia! 
ani LM4040B20IDCKR 296-20871-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UCD9080RHBT 296-21690-2-ND 8-Channel Power Supply Sequencer Voltage Reference... 148 118 .89 
and Monitor 1056.25/250 LW4040B201DCKR  |296-20871-2-ND | 2.048V Precision Micropower Shunt 
Schottky Diode Arrays Voltage Reference 2265.00/3,000 
UC2610N 296-11161-5-ND | Dual Schottky Diode Bridge .. 5.60 448 3.78 LM4040B25IDBZR =| 296-20872-1-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shun 
UC3610DW 296-11230-5-ND | Dual Schottky Diode Bridg 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference 148 1.18 89 
UC3610N 296-11231-5-ND ‘| Dual Schottky Diode Bridge ... 5.29 4.23 3.29 LM4040B25IDBZR | 296-20872-2-ND _—_2.5V Precision Micropower Shunt 
UC3611DW 296-11233-5-ND | Quad Schottky Diode Array 439 3.51 2.73 Voltage Reference 2265.00/3,000 
UC3611N 996-11234-5-ND Quad Schottky Diode Array 439 351 2.73 LM4040B25IDCKR 296-20873-1-ND psy Precision Micropower Shunt ue AS) 
oltage Reference : : 4 
Voltage References LM4040B25IDCKR | 296-20873-2-ND _|2.5V Precision Micropower Shunt 
LM285D-1-2 296-9521-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 80 60 45 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM285D-2-5 296-9522-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. -80 60 45 LM4040B30IDBZR 296-20874-1-ND 3V Precision Micropower Shunt 
LM285DR-2-5 296-14592-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 48 pon ecol Voltage Reference 148 118 89 
LM285DR-2-5 296-14592-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 392.50/2,500 LIM4040B301DBZR 296-20874-2-ND 3V Precision Micropower Shunt 
LM285LP-1-2 296-9523-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 64 48 36 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM285LP-2-5 296-9524-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 64 48 36 LM4040B30IDCKR 296-20875-1-ND 3V Precision Micropower Shunt 
LM336BD-2-5 296-9547-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 88 P60) 250! Voltage Reference. 148 1.18 .89 
LM336BLP-2-5 296-9548-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 88 66 50 LM4040B30IDCKR 296-20875-2-ND 8V Precision Micropower Shunt 
LM336D-2-5 296-9549-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 8-SOIC 88 66 50 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM385BD-1-2 296-9556-5-ND. 1.2V Micropower Voltage Reference........ 8-SOIC -80 60.45 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


954 (T0911) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INSTRUMENTS Digi@Reel’” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
alls Digi-Key Price Each LIE Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4040B41IDBZR | 296-20876-1-ND —_|4.096V Precision Micropower Shunt LM4040C50QDBZR | 296-20894-2-ND_—_/5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 148 118 89 Voltage Reference. 1365.00/3,000 
LIM4040B41IDBZR = | 296-20876-2-ND —_| 4.096 Precision Micropower Shunt LM4040C82IDBZR =) 296-20895-1-ND —‘| 8.192 Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 Voltage Reference. 92 69 52 
LIM4040B41IDCKR — | 296-20877-1-ND —_| 4.096 Precision Micropower Shunt LM4040C82IDBZR =| 296-20895-2-ND —| 8.192 Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 1.48 118 89 Voltage Reference. 897.00/3,000 
LM4040B41IDCKR | 296-20877-2-ND 4.096 Precision Micropower Shunt LM4040C82IDCKR = / 296-20896-1-ND —_| 8.192 Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 2265.00/3,000 Voltage Reference... e765) 63 250) 
LM4040B50IDBZR 296-20878-1-ND 5V Precision Micropower LM4040C82IDCKR 296-20896-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 148 118 .89 Voltage Reference... 975.00/3,000 
LM4040B50IDBZR 296-20878-2-ND 5V Precision Micropower Shunt LM4040C82ILPR 296-22167-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 Voltage Reference 92 69 52 
LM4040B50IDCKR | 296-20879-1-ND _[5V Precision Micropower Shunt LM4040C82ILPR 296-22167-3-ND eno Shunt pian 
Voltage Reference. 1.48 1.18 89 aM 1 3 D 
LM4040B50IDCKR | 296-20879-2-ND —_| 5V Precision Micropower Shunt LM4040D10IDBZR + 296-20897-1-ND pees Shun Poe cei 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 al . : : 
LM4040B82IDBZR | 296-20880-1-ND —_/8.192V Precision Micropower Shunt LM4040D10IDBZR | 296-20897-2-ND_—_| 10V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 148 148 89 Voltage Reference 702.00/3,000 
[M4040B82IDBZR | 296-20880-2-ND | 8.192V Precision Micropower Shunt LM4040D10IDCKR =| 296-20898-1-ND | 10 Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 2265.00/3,000 Voltage Reference *80/ 80) 45 
LM4040B82IDCKR —|296-20881-1-ND —_| 8.192V Precision Micropower Shunt LM4040D101DCKR | 296-20898-2-ND te ela al Shunt Fags to 
Voltage Reference... 148 #118 89 ua IED 
LM4040B82IDCKR —|296-20881-2-ND —_| 8.192V Precision Micropower Shunt L4040D201DBZR ~—_| 296-20899-1-ND REI Shunt ry 
Voltage Reference. 2265.00/3,000 — 2 = 
LM4040C101DBZR  _|296-20882-1-ND | 10V Precision Micropower Shunt LM4040D201DBZR —_| 296-20899-2-ND EVpRnGe ReCENOn Shunt ee 
Voltage Reference. 92 fas) te cay oe gla: 
LIM4040C101DBZR ~— | 296-20882-2-ND —_|10V Precision Micropower Shunt L4040D201DCKR | 296-20900-1-ND eee Shunt ids Sea ae 
Voltage Reference. 897.00/3,000 ae : y = fs 
LM4040C101DCKR | 296-20883-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt L4040D201DCKR | 296-20900-2-ND leis eae Sanh 
Voltage Reference. 5) 63 50 de os 2 2 
LW4040C10IDCKR | 296-20883-2-ND | 10V Precision Micropower Shunt LM4040020ILPR =| 296-21582-1-ND Vales Aer Shunt a, 
Voltage Reference... 975.00/3,000 +i ; A i ? 
Lw4o4ocz0IDBzR ‘| 296-20884-1-ND —_|2.048V Precision Micropower Shunt LM4040D201LPR =| 296-21582-3-ND eo aan Shunt WaGOD 0 
Voltage Reference... 92, 69° 152. i mt sat Fes 
LM4040C20IDB2R | 296-20884-2-ND —_|2.048V Precision Micropower Shunt LM40400200087R eee ane EEE Shun a eh ea 
Voltage Reference... 897.00/3,000 — _ = = = 
[M4040C201DCKR  /296-20885-1-ND _|2.048V Precision Micropower Shunt LM4040D20QDBZR = 296-20901-2-ND EVOlGs Reet Shunt ern 
Voltage Reference... 5 63-50 i ae re : paras 
L4040C201DCKR | 296-20885-2-ND —_|2.048V Precision Micropower Shunt LMAO40D25IDBZR =| 286517 240512ND CVOInE HEOoIGn Shunt ee ey Oa 
Voltage Reference... 975.00/3,000 : 4 at A i 7 
L4040c201LPR | 296-21579-1-ND —_|2.048V Precision Micropower Shunt aie 0) ea lal aanacaena 
Voltage Reference... 92 69 52 ge Xe erence —= 
[M4040G201LPR |296-21579-3-ND _|2.048V Precision Micropower Shunt LM4040D25ID0KR gpa END) PVE Hecetn e Shunt a Sep) 4s 
Voltage Reference... 612.00/2,000 ss Eon et A : i ‘ 
LIM4040C200DBZR | 296-20886-1-ND —_| 2.048 Precision Micropower Shunt LMAQ40D25IDCKR Beene EVIL Hee Shunt PaanaaTnon 
Voltage Reference... 1.05 88 70 = ray oi : ° ‘ 
LM4040C200DBZR + 296-20886-2-ND —_| 2.048V Precision Micropower Shunt LM4040D250082R | ZOb geal @5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 1365.00/3,000 Voltage Reference iil se 
L4040C251DB2R 296-17937-1-ND Z5V Precision Micropower Shunt LM4040D25QDBZR _—_| 296-17942-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 92 69 52 Voltage Reference. 1053.00/3,000 
LM4040C251DBZR | 296-17937-2-ND _|2.5V Precision Micropower Shunt areal MOOSE i \re Ba 
Voltage Reference. 897.00/3,000 os Mn Fi i i i , 
Lw4040C251DCKR | 296-17988-1-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt TMAOA0DSOIDEZR Ta aciaaamm|y Coes cn Wleropower Shunt 
Voltage Reference 7 63 50 Voltage Reference. 702.00/3,000 
: ! : LM4040D30IDCKR | 296-20902-1-ND | 3V Precision Mi Shunt 
[M4040025IDCKR |296-17938-2-ND _|2.5V Precision Micropower Shunt Vilage Reference * a 
Voltage Reference 975.00/3,000 LM4040D301IDCKR | 296-20902-2-ND —_|3V Precision Mi Shunt : Wea 
Liv4040c250DBZR | 296-17939-1-ND _|2.5V Precision Micropower Shunt Véltage References. 2 -AMGMARTD 
Voltage Reference. 1.05 88.70 LIV4040D301LPR | 296-21583-1-ND | 3V Precision Mi Shunt ; 
LM4040c250DBZR | 296-17939-2-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt Vole Réletens a D sh tk 
Voltage Reference. 1365.00/3,000 [M4040D301LPR | 296-21583-3-ND _|3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C30IDBZR 296-20887-1-ND 3V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 478.00/2,000 
Voltage Reference. 92 6982 LM4040D30QDBZR | 296-20903-1-ND —_| 3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C30IDBZR 296-20887-2-ND 3V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 81 68 «54 
Voltage Reference. SOT-23 897.00/3,000 LM4040D30QDBZR | 296-20903-2-ND _| 3V Precision Micropower Shunt 
LM4040C30IDCKR 296-20888-1-ND 3V Precision Micropower Shunt Voltage Reference... 1053.00/3,000 
Voltage Reference. Sc70-5 75 6350 LM4040D41IDBZR | 296-20904-1-ND _|4.096V Precision Micropower Shunt 
LM4040C30IDCKR 296-20888-2-ND 38V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 72 54. AT 
Voltage Reference. 975.00/3,000 LM4040D41IDBZR | 296-20904-2-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt 
LM4040C30/LPR 296-21580-1-ND 38V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 702.00/3,000 
Voltage Reference. 92 6952 LM4040D41ILPR 296-22169-1-ND | 4.096V Precision Micropower 
LM4040C30ILPR 296-21580-3-ND 38V Precision Micropower Voltage Reference..... we 54 AL 
Voltage Reference, 612.00/2,000 LM4040D41ILPR | 296-22169-3-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt 
LM4040C30QDBZR 296-20889-1-ND 38V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 478.00/2,000 
Voltage Reference. 105 88 70 LM4040D50IDBZR | 296-20905-1-ND —_/5V Precision Microp 
LM4040C30QDBZR | 296-20889-2-ND —_/3V Precision Microp Voltage Reference re al 
Voltage Reference... 1365.00/3,000 LM4040D50IDBZR | 296-20905-2-ND —_/5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C411DBZR 296-20890-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 702.00/3,000 
Voltage Reference... 92.69 52 LV4040D50IDCKR — |296-20906-1-ND —_|5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C411DBZR 296-20890-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 80 60 45 
Voltage Reference... 897.00/3,000 LM4040D50IDCKR —_| 296-20906-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C041IDCKR 296-20891-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 780.00/3,000 
Voltage Reference... 15 63 50 LIM4040D50ILPR 296-21584-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C41IDCKR 296-20891-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. Le 54 Al 
Voltage Reference... 975.00/3,000 LM4040D501LPR 296-21584-3-ND | 5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C41ILPR 296-22165-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 478.00/2,000 
Voltage Reference... 92 69 52 LM4040D50QDBZR _ | 296-20907-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM4040C41ILPR 296-22165-3-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 81 68 54 
Voltage Reference. 612.00/2,000 LM4040D50QDBZR _ | 296-20907-2-ND 5V Precision Microp 
LM4040C50IDBZR 296-20892-1-ND 5V Precision Micropower Voltage Reference. 1053.00/3,000 
Voltage Reference. 92 69 52 LM4040D82IDBZR | 296-20908-1-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt 
LM4040C50IDBZR 296-20892-2-ND 5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference... 712 54 AL 
Voltage Reference. 897.00/3,000 LM4040D82IDBZR 296-20908-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
LM4040C50IDCKR 296-20893-1-ND 5V Precision Micropower Voltage Reference... 702.00/3,000 
Voltage Reference. JB) 63 50 LM4040D82IDCKR 296-20909-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
LM4040C50IDCKR 296-20893-2-ND 5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference... 80 60 45 
Voltage Reference. 975.00/3,000 LM4040D82IDCKR | 296-20909-2-ND _[8.192V Precision Micropower Shunt 
LM4040C50ILPR 296-21581-1-ND 5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference... 780.00/3,000 
Voltage Reference. 92 69 52 LM4040D82ILPR 296-22171-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
LM4040C50ILPR 296-21581-3-ND 5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. Hie 54 AL 
Voltage Reference. 612.00/2,000 LM4040D82ILPR 296-22171-3-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
LM4040C50QDBZR 296-20894-1-ND 5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference... 478.00/2,000 
Voltage Reference. 1.05 88 ~.70 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4041A12IDBZR 296-20910-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1004CPWR-2-5 296-13078-1-ND 2.5V Micropower Integrated 
Voltage Reference. 150 1.20 .90 Voltage Reference. 8-TSSOP 84 ef Ol 0) 
LM4041A12IDBZR 296-20910-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1004CPWR-2-5 296-13078-2-ND 2.5V Micropower Integrated 
Voltage Reference. 2304.00/3,000 Voltage Reference. 744.00/2,000 
LM4041A12IDCKR 296-20911-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT10041D-2-5 296-9584-5-ND 2.5V Micropower Integrate 
Voltage Reference. 1.55 1.24.93 Voltage Reference 138 110 83 
LM4041A12IDCKR 296-20911-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1004IPWR-1-2 296-13079-1-ND 1.2V Micropower Integrated 
Voltage Reference. 2382.00/3,000 Voltage Reference 8-TSSOP 1.38 1.10 .83 
LM4041BIDBZR 296-20914-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt LT10041PWR-1-2 296-13079-2-ND 1.2V Micropower Integrated 
Voltage Reference. 1.23 1.03 .82 Voltage Reference 8-TSSOP 1430.00/2,000 
LM4041BIDBZR 296-20914-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt LT10041PWR-2-5 296-13080-1-ND 2.5V Micropower Integrated 
Voltage Reference. 1599.00/3,000 Voltage Reference 8-TSSOP 138 110 83 
LM4041BIDCKR 296-20915-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt LT1004IPWR-2-5 296-13080-2-ND 2.5V Micropower Integrated 
LM4041BIDCKR 996-20015-2-ND | Ady Prociion Mic Shunt ee Voltage Reference e002 000 
Wate Rete 1677003000 | (rrogscon ——(aget46t1-2ND | 2.5V tegrated Retrene Cru esc. 500" 
rf ey the : eae 1 = Ber -5V Integrated Reference Circuit 5.00/2, 51 
LMAO41B12IDB2R eee aa pe alas a Ne Mts LT1009CLP 296-9585-5-ND _|2.5V Integrated Reference Circui 83m coll 55 
t rn IATA r = : LT1009CLPR 296-14612-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuil 96 80 64 
LM4041B12IDBZR 2gbe209 ez '.2V Precision Micropower Stunt LT1009CLPR 296-14612-2-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 852.00/2,000 
Voltage Reference Ue LT1009CPWR 296-13081-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80  .64 
NOE ee conten 429 108 6 | LT0o9cPwR 296-13081-2-ND | 2.5 Integrated Reference Circui 852.00/2,000 
LM4041B12IDCKR 296-20913-2-ND 4.2V Precision Microp LT10091D 296-9586-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1.05 208) 0) 
Voltage Reference. 1677.00/3,000 LT1009IDR 296-14613-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 88 66 = .50 
LM4041C12IDBZR 296-20916-1-ND {.2V Precision Micropower Shunt LT1009IDR 296-14613-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 715.00/2,500 
Voltage Reference. iy LT10091LP 296-9587-5-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1.05 88 .70 
LM4041C12IDBZR 296-20916-2-ND 1.2V Precision Microp LT1009ILPR 296-14614-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1.05 88-70 
Voltage Reference 897.00/3,000 LT1009ILPR 296-14614-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit as 932.00/2,000 
LM4041012IDCKR 296-20917-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LT1009IPWR 296-15734-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui 8-TSSOP 1.05 88 .70 
Voltage Reference. 5, 63 50 LT1009IPWR 296-15734-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 8-TSSOP 932.00/2,000 
LM4041C12IDCKR = | 296-20917-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REFO2AP 296-12732-5-ND +5V Precision Voltage Reference ip 3.14 = 
Voltage Reference. 975.00/3,000 REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference............ 3.11 — _ 
LM4041C12ILPR 296-20747-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REFO2BP REFO2BP-ND +5V Precision Voltage Reference 5.04 - - 
Voltage Reference. 92 69 8©«.52 REFO2BU REFO2BU-ND +5V Voltage Reference 4.39 =- = 
LM4041C12ILPR 296-20747-3-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF102AP REF102AP-ND. +10V Precision Voltage Reference . 3.94 - = 
Voltage Reference. 612.00/2,000 REF102AU REF102AU-ND +10V Precision Voltage Reference. 394 — 
LM4041C12QDBZR 296-20918-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF102BP. REF102BP-ND +10V Precision Voltage Reference .. 6.50 _ _ 
Voltage Reference. 1.05 88 70 REF102BU 296-17004-5-ND +10V Precision Voltage Reference. 6.50 = 
LM4041C12QDBZR == 296-20918-2-ND ZV rea lon Micropower Shunt “ass 00 «00 REFI020P 296-17005-5-ND | +10V Precision Voltage Reference. oo = = 
ollage Reterence. ROU REF102CU 296-17006-5-ND +10V Precision Voltage Reference. 9.00 a 
LM4041 CIDBZR 296-17943-1-ND | Adj., Precision Micropower REF200AU REF200AU-ND Dual Current Source/Current Sin 520 — — 
Voltage Reference 92 69 82 REF1004C-1.2 REF1004C-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference. 279 — 
LM4041CIDBZR 296-17943-2-ND Aaj, Precision Micropower Shunt re REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND —_|2.5V Micropower Voltage Reference. a 
‘ollage Reterence. 00/3, REF10041-1.2 REF1004I-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference. 55 — 
LM4041CIDCKR 296-17944-1-ND VILA HERE Sos pee ep REF10041-2.5 REF1004I-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 545s = 
LM4041CIDCKR 296-17944-2-ND —_| Adj, Precision Micropower Shunt RERCOIZAIDEZT. ASEAN badd : pea ae Powe,,Low Voltage des aah £0 
Voltage Reference. 975.00/3,000 PQUE'Vo tage Aererenice... i : d 
2 — . ss REF2912AIDBZT 296-13480-2-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4041CILPR 296-22173-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... 192.50/250 
Vottage Reference po2 oo ae 2 REFOO20AIDBZT |296-13481-4-ND  |2.048V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4041CILPR 296-22173-3-ND Adj., Precision Micropower Shunt D x t Volt R f ' 138 140 83 
Voltage Reference GEMM REF2920AIDB2T | 296-13481-2-ND __|2.048V, Precision, Low Power, Low Vol a 
LM4041CQDBZR 296-17945-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt APO OOSION ON EINE OW COAGE 
Voltage Reference. 1.05 88 ~—.70 Dropout Voltage Reference. 192.50/250 
[M4041CODBZR |296-17945-2-ND |Adj., Precision Micropower Shunt REF2O25AIDBZT = 2B ate ae en aw iA ‘ower, Law Voltage ise aaa 3 
Voltage Reference 1365.00/3,000 LOPOULVollage HelerenGess : : : 
LM4041D12IDBZR | 296-20919-1-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt REF2925AIDBZT 296-13482-2-ND ae Feasion. nee Hak Low Voltage Acie 
Voltage Reference. 72 54 AN ropout voltage nelerence... 3 
Lwdoatpi2inezr | 296-20919-2-ND | 1.2V Precision Micropower Shunt REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND ie ee eae rou Low Voltage ear Foy uae 
Voltage Reference. 702.00/3,000 ropout Voltage Reference... 3 : . 
LM4041D121DCKR 296-20920-1-ND 7.2V Precision Micropower Shunt REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 80 60 45 Dropout Voltage Reference 192.50/250 
LM4041D12IDCKR | 296-20920-2-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt REF2933AIDBZT 296-13484-1-ND aay, Pigeon, Me ee Low Voltage Roa 
Voltage Reference. 780.00/3,000 ropout Voltage Reference... 5 A 4 
LM4041D12ILPR 296-20748-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2933AIDBZT 296-13484-2-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. we 54 41 Dropout Voltage Reference... 192.50/250 
LIM4041D12ILPR 296-20748-4-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2940AIDBZT 296-13485-1-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 478.00/2,000 Dropout Voltage Reference.. 138, EOL 283: 
LM4041D12QDBZR | 296-20921-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2940AIDBZT 296-13485-2-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 81 68 54 Dropout Voltage Reference. 192.50/250 
LM4041D12QDBZR | 296-20921-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTCT-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref....SOT-23 1.63 = = 
Voltage Reference. 1053.00/3,000 REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTTR-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref. 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTCT-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. 1.63 - = 
Voltage Reference. 72 204) 241 REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTTR-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. 227.50/250 
LM4041 DIDBZR 296-17946-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTCT-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref. 1 es 
Voltage Reference. 702.00/3,000 REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref. 227.50/250 
LM4041 DIDCKR 296-17947-1-ND | Adj., Precision Micropower Shunt REF3030AIDBZT 296-18517-1-ND —_ | 3V, CMOS Voltage Reference. 168 — — 
Voltage Reference 80.6045 REF3030AIDBZT 296-18517-2-ND _| 3V, CMOS Voltage Reference. 227.50/250 
LM4041DIDCKR 296-17947-2-ND a ee en renone Shunt oe ainnG REF3033AIDBZT REF033AIDBZTCT-ND |3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref. a 
; ate : ohio REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTTR-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref. 227.50/250 
LM4041DILPR 296-22176-1-ND ph as Shunt aoe Pats eis REF3040AIDBZT REF040AIDBZTCT-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. 6s 
p at j = : Ss REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTTR-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. 227.50/250 
LM4041DILPR 296-22176-3-ND re aa Shunt panne ach REF3112AIDBZT 296-18518-1-ND __|1.25V, CMOS Voltage Reference SOT-23 (belie 
T4041 DQDBZR 296-179484-ND hai = ision Mi Shunt a REF3112AIDBZT 296-18518-2-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference OT-23 415.75/250 
Voltage Reference. um Be REF3120AIDBZT 296-17927-1-ND | 2.048V, 100A, Voltage Reference. 07-23 ee er 
: “eH ; ial 7 . ¥ F REF3120AIDBZT 296-17927-2-ND 2.048V, 100uA, Voltage Reference. OT-23 415.75/250 
LM4041DQDB2R | 2865173887220 Vp Nees Shunt cabnanaint REF3130AIDBZT | 296-17098-1-ND —_|3V, 100yA Voltage Reference. Al 
LT1004¢D-1-2 296-9580-5-ND 4.2V Micropower Integ atk) REF3130AIDBZT 296-17098-2-ND __|3V, 100A Voltage Reference 703.25/250 
Voltage Reference 84 70 «56 REF3133AIDBZT 296-18519-1-ND  |3.3V, CMOS Voltage Reference i = = 
5 REF3133AIDBZT 296-18519-2-ND 3.3V, CMOS Voltage Referenct 415.75/250 
LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND 2.5V Mi Integrated 
Voltage Reterofioe:. ea REFS140AIDBZT |296-17234-1-ND —_|4.096V, Low Power CMOS 
LT1004CDR-1-2 296-14610-1-ND —_| 1.2V Micropower Integ} Voltage Reference ne) Pass 
Voltage Reference. 62 AT 235 REF3140AIDBZT 296-17234-2-ND 4.096V, Low Power CMOS 
LT1004CDR-1-2 296-14610-2-ND | 1.2V Micropower Integrated Voltage Reference... 415.75/250 
Voltage Reference. 500.00/2,500 REF3312AIDBZT 296-22635-1-ND 1.25V, LP, Prec. LDO Volt. Reference 2.38 1.90 1.43 
LT1004CLP-2-5 296-9583-5-ND 2.5V Micropower Integrated ieee epee eat sey: i fa ae Volt. aa fe 332.50/250 
Voltage Reference. 84 70 «56 H mil .25V, Low Power, Precision ‘oltage 
LT1004CPWR-1-2 296-13077-1-ND 1.2V Micropower Integrated Reference 218 1.70 1.28 
Voltage Reference. 84 70 56 REF3312AIDCKR 296-22636-2-ND 1.25V, Low Power, Precision LDO Voltage 
LT1004CPWR-1-2 296-13077-2-ND 1.2V Micropower Integrated Reference 3264.00/3,000 
Voltage Reference. 744.00/2,000 (Continued) 
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REF3318AIDBZT 296-22637-1-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A25IDCKR 296-22784-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Reference... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2649.00/3,000 
REF3318AIDBZT 296-22637-2-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A25QDBZR 296-22785-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 332.50/250 Voltage Reference. 1.75 1.40 1.05 
REF3318AIDCKT 296-22638-1-ND 1.8V, Low Power, TL4050A25QDBZR 296-22785-2-ND 2.5V Precision Micropower Shun' 

Reference... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2688.00/3,000 
REF3318AIDCKT 296-22638-2-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A25QDCKR 296-22786-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Reference 332.50/250 Voltage Reference. 1.93 1.54 1.16 
REF3320AIDBZT 296-22639-1-ND 2.048V, Low TL4050A25QDCKR 296-22786-2-ND 2.5V Precision Microp 

Reference 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference.... 2958.00/3,000 
REF3320AIDBZT 296-22639-2-ND 2.048V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A41IDBZR 296-22787-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference SOT-23 332.50/250 Voltage Reference... 158 1.2695 
REF3320AIDCKT 296-22640-1-ND TL4050A41IDBZR 296-22787-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

2.38 1.90 1.43 Voltage Reference... 2418.00/3,000 

REF3320AIDCKT 296-22640-2-ND TL4050A41IDCKR 296-22788-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 332.50/250 Voltage Reference. 1.73 1.38 1.04 
REF3325AIDBZT 296-22641-1-ND. 2.5V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A41IDCKR 296-22788-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference... SOT-23 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2649.00/3,000 
REF3325AIDBZT 296-22641-2-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A41QDBZR 296-22789-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 332.50/250 Voltage Reference. 175) 1:40) 1205) 
REF3325AIDCKT 296-22642-1-ND. 2.5V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A41QDBZR 296-22789-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2688.00/3,000 
REF3325AIDCKT 296-22642-2-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A41QDCKR 296-22790-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 332.50/250 Voltage Reference.. 1.93 1.54 1.16 
REF3330AIDBZT 296-22643-1-ND. 3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A41QDCKR 296-22790-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference... 2958.00/3,000 
REF3330AIDBZT 296-22643-2-ND. 3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50IDBZR 296-22791-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 332.50/250 Voltage Reference. 158 126 95 
REF3330AIDCKT 296-22644-1-ND 3V, Low Power, TL4050A50IDBZR 296-22791-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2418.00/3,000 
REF3330AIDCKT 296-22644-2-ND 3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50IDCKR 296-22792-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Reference 332.50/250 Voltage Reference. 1.73 1.38 1.04 
REF3333AIDBZR 296-22645-1-ND 3.3V, Low Pi TL4050A50IDCKR 296-22792-2-ND 5V Precision Micropower Shun 

Reference .... 213 1.70 1.28 Voltage Reference. 2649.00/3,000 
REF3333AIDBZR 296-22645-2-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50QDBZR 296-22793-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Reference... 3264.00/3,000 Voltage Reference. 1.75 1.40 1.05 
REF3333AIDCKT 296-22646-1-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50QDBZR 296-22793-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Reference .... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. 2688.00/3,000 
REF3333AIDCKT 296-22646-2-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50QDCKR 296-22794-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Reference .... se S070 332.50/250 Voltage Reference. 1.93 1.54 1.16 
REF5020AID 296-22201-5-ND 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050A50QDCKR 296-22794-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference. 416 3.33 2.59 Voltage Reference. 2958.00/3,000 
REF50201D 296-22202-5-ND 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDBZR 296-22795-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 7.00 560 4.73 Voltage Reference. 1.23 1.03 82 
REF5025AID 296-22203-5-ND 2.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDBZR 296-22795-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 416 3.33 2.59 Voltage Reference. 1599.00/3,000 
REF50251D 296-22204-5-ND 2.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDCKR 296-22796-1-ND 10V Precision Microp 

Precision Volt. Reference... 7.00 5.60 4.73 Voltage Reference. 1.35 1.13 90 
REF5030AID 296-22205-5-ND 3V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDCKR 296-22796-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 416 333 259 Voltage Reference. 1755.00/3,000 
REF50301D 296-22206-5-ND 3V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDBZR 296-22797-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 7.00 560 4.73 Voltage Reference. 147° 1.23.98 
REF5040AID 296-22207-5-ND 4.096V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDBZR 296-22797-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 416 3.33 2.59 Voltage Reference. 1911.00/3,000 
REF50401D 296-22208-5-ND 4.096V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDCKR 296-22798-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 7.00 560 4.73 Voltage Reference. 1.33 1.06 .80 
REF5045AID 296-22209-5-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDCKR 296-22798-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 416 3.33 2.59 Voltage Reference. 2034.00/3,000 
REF50451D 296-22210-5-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B25!IDBZR 296-22799-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 7.00 5.60 4.73 Voltage Reference. 1.23 1.03 82 
REF5050AID 296-22211-5-ND 5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B25IDBZR 296-22799-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 451609 13:30) 12:59) Voltage Reference. 1599.00/3,000 
REF50501D 296-22212-5-ND 5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B25IDCKR 296-22800-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Precision Volt. Reference... 7.00 560 4.73 Voltage Reference. 1.35 143 .90 
TL1431CD 296-10129-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference .. 80 60 AS TL4050B25IDCKR 296-22800-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431CDR 296-10129-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference... 80 60 45 Voltage Reference. 1755.00/3,000 
TL1431CDR 296-10129-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference .. 650.00/2,500 TL4050B25QDBZR 296-22801-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431CLPR 296-10130-1-ND Precision Prog. Shunt Reference 80 60 45 Voltage Reference. 147° 1.23.98 
TL1431CLPR 296-10130-2-ND Precision Prog. Shunt Reference .. 532.00/2,000. TL4050B25QDBZR 296-22801-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431CPWR 296-12607-1-ND Precision Prog. Shunt Reference .. 80 60 45 Voltage Reference. 1911.00/3,000 
TL1431CPWR 296-12607-2-ND [Precision Prog. Shunt Reference . 532.00/2,000 TL4050B25QDCKR — | 296-22802-1-ND —_/2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431MDREP 296-21550-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 2.30 1.84 1.38 Voltage Reference. 1.33 1.06.80 
TL1431MDREP 296-21550-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference . 2945.00/2,500 TL4050B25QDCKR 296-22802-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL14310D 296-10131-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference... 90 ato 60 Voltage Reference. 2034.00/3,000 
TL1431QDG4 296-22044-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference..... 90 2155460) TL4050B41IDBZR 296-22803-1-ND 4.096V Precision Micropower 
TL1431QDR 296-17021-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 120 90 68 Voltage Reference. 1.23 1.03.82 
TL1431QDR 296-17021-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 975.00/2,500 TL4050B41IDBZR 296-22803-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL1431QDREP 296-18135-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 147 123 98 Voltage Reference... 1599.00/3,000 
TL1431QDREP 296-18135-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference .. 1592.50/2,500 TL4050B41IDCKR 296-22804-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL1431QDRQ1 296-21093-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 99 83 66 Voltage Reference... 135 143 .90 
TL14310DRQ1 296-21093-2-ND _|Prec. Programmable Shunt Reference... 1072.50/2,500 TL4050B41IDCKR | 296-22804-2-ND —_} 4.096V Precision Micropower Shunt 
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2688.00/3,000 
1.93 1.54 1.16 


2958.00/3,000 


TL4050B41QDBZR 296-22805-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference. 147 1.23 98 
TL4050B41QDBZR 296-22805-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference.... 1911.00/3,000 
TL4050B41QDCKR 296-22806-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference. 1.33 1.06 .80 
TL4050B41QDCKR 296-22806-2-ND 4.096V Precision Mi 

Voltage Reference. 2034.00/3,000 
TL4050B50IDBZR 296-22807-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference. d23e 10m 32 
TL4050B50IDBZR 296-22807-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference. 1599.00/3,000 
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296-22808-1-ND 


5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
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2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 


1.68; 1.26 95 
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TL4050B50QDBZR 
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5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 
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Voltage Reference. 
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INSTRUMENTS Digi@Reel’” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Tae Digi-Key Price Each Wale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL4050B50QDCKR 296-22810-1-ND 5V Precision Micropower Shunt TL4051B12IDBZR 296-22832-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 133 1.06 .80 Voltage Reference. SOT-23 1560.00/3,000 
TL4050B50QDCKR 296-22810-2-ND 5V Precision Micropower Shunt TL4051B12IDCKR 296-22833-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 2034.00/3,000 Voltage Reference. sve ilala) GE 
TL4050C10IDBZR 296-2281 1-1-ND 10V Precision Micropower Shunt TL4051B12IDCKR 296-22833-2-ND 1.2V Precision Micropower Shun’ 
Voltage Reference. 99 83 66 Voltage Reference. 1716.00/3,000 
TL4050C10IDBZR  |296-22811-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt TL4051B12QDBZR =| 296-22834-1-ND | 1.2 Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 1287.00/3,000 Voltage Reference. 147 1.23.98 
TL4050C10IDCKR 296-22812-1-ND | 10V Precision Micropower Shunt TL4051B12QDBZR =| 296-22834-2-ND_—| 1.2V Precision Microp 
Voltage Reference 108 90 72 Voltage Reference 1911.00/3,000 
TL4050C101IDCKR | 296-22812-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt TL4051B12QDCKR =| 296-22835-1-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 1404.00/3,000 Voltage Reference 1.33 1.06 __.80 
TL4050C10QDBZR | 296-22813-1-ND | 10V Precision Micropower Shunt TL4051B12QDCKR = / 296-22835-2-ND —_| 1.2 Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 2034.00/3,000 
Voltage Reference. 1.32 110 .88 f ae ; 
TL4050C100DBZR | 296-22813-2-ND —_|10V Precision Micropower Shunt TL4051BIDBZR 296-22722-1-ND | Adj., Precision Micropower Shun 
Voltage Reference Watseaeen) TL4051BIDBZR 296-22722-2-ND ‘Adee eee Shunt ee ea 
TL4050C100DCKR | 296-22814-1-ND | 10V Precision Micropower Shunt z nas Voltage Referee... bl EaNAMAGET 
Voltage Reference. 144 120 96 - = = ee 
TL4050C100DCKR  |296-22814-2-ND _| 10V Precision Micropower Shunt TL4051BIDCKR 296-22723-1-ND SE geneenoeen Shunt Renee 
Voltage Reference 1872.00/3,000 TL4051BIDCKR 296-22723-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
TL4050025IDBZR 296-22815-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1716.00/3,000 
Voltage Reference. .99 83 66 en A igi , Sone 
TL4050C25IDBZR | 296-22815-2-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt “LAOS IBODE CR PE RTELSHND ae al Shunt «up (0 ER 
Voltage Reference. 1287.00/3,000 5 i > aT : = : 
TLA0S0C25IDCKR |296-22816-1-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt TAUBIEQDEZR ee ceo So ERLANG 
Voltage Reference 1.08 90.72 TL4051BQDCKR 296-22725-1-ND | Adj., Precision Mi Shunt ae 
TLAOSOC25IDCKR | 296-22816-2-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt a Woltage Referee ac. 8 a) BD 
Voltage Reference 1404.00/3,000 TL4051BQDCKR 296-22725-2-ND | Adj, Precision Micropower Shunt 
TL4050C25QDBZR 296-22817-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2034.00/3,000 
Voltage Reference 1.32 1.10.88 TL4051C12IDBZR | 296-22836-1-ND | 1.2V Precision Micropower Shunt 
TL4050025QDBZR 296-22817-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. arid 193) 74! 
Voltage Reference 1716.00/3,000 TL4051C12IDBZR 296-22836-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
TL4050C25QDCKR 296-2281 8-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 4443.00/3,000 
Voltage Reference. 144 1.20 96 TL4051C12IDCKR 296-22837-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
TL4050025QDCKR 296-2281 8-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1.20 1.00 80 
Voltage Reference... 1872.00/3,000 TL4051C12IDCKR 296-22837-2-ND | 1.2V Precision Micropower Shunt 
TL4050041IDBZR 296-22819-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1560.00/3,000 
Voltage Reference... 99 83.66 TL4051012QDBZR 296-22838-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
TL4050041IDBZR 296-22819-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 132 110 88 
Voltage Reference. 1287.00/3,000 TL4051C012QDBZR 296-22838-2-ND 1.2V Precision Micropower Shun' 
TL4050C41IDCKR 296-22820-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1716.00/3,000 
Voltage Reference. 1.08 90.72 TL4051012QDCKR 296-22839-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
TL4050041IDCKR 296-22820-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Faneiciaonckh SURAETODELAT joa Reference nae 144 1.20 96 
Voltage Reference. 1404.00/3,000 | Peel i recision Micropower Shun 
TL4050C41QDBZR | 296-22821-1-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1872.00/3,000 
Voltage Reference. 132 110 .88 TL4051CIDBZR 296-22726-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
TL4050C41QDBZR | 296-22821-2-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt Reference AA 9874 
Voltage Reference 1716.00/3,000 TL4051CIDBZR 296-22726-2-ND Ad), Precision Micropower Shunt PONTO 
TL4050C410DCKR | 296-22822-1-ND —_—‘| 4.096V Precision Mi Shunt eference 00/3, 
Molise Referencés. 2 3 ‘an 4 TL4051CIDCKR 296-22727-1-ND —_| Adj., Precision 
! oe isi i Reference 1.20 1.00 80 
TL4050641QDCKR 296-22822-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051CIDCKR 296-22727-2-ND Adj. Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 1872.00/3,000 Ret 4560.00/3,000 
TL4050C50IDBZR 296-22823-1-ND /5V Precision Microp SGT TANG: estes MUU 
Voltage Reference. 99 83 3.66 TL4051CQDBZR 296-22728-1-ND Ha) Erodislol Micropower Shunt rem i 
= a ae 7 eference j i i 
TLADSOCSOIDRZR eae eer abe enum Penaenn TL4051caDBzR ~—«|296-22728-2-ND —_| Adj, Precision Micropower Shunt 
TL4050C50IDCKR | 296-22824-1-ND _| 5V Precision Micropower Shunt TiansicanekA PRerrnUTN al pene iMicrorouer Shui Wi76100/3,000 
Voltage Reference. 1.08 90 72 o 
tas i Reference . 144 1.20 96 
TLAOSOCSOIDCRR Pe aaa) °y,( fecision Micropower Shurt TLA0S1CODCKR —*|296-22729-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
ge Reference. 1404.00/3,000 Reference 4872.00/3,000 
TL4050C50QDBZR 296-22825-1-ND 5V Precision Micropower Shunt —— 
Voltage Reference 132 110 88 Low Dropout Voltage Regulators 
TL4050C50QDBZR 296-22825-2-ND 5V Precision Micropower Shunt DEM-SOT223LD0 296-20842-ND Demo Module for SOT-223 LDOs 510 = = 
Voltage Reference. 1716.00/3,000 DEM-SOT23LDO 296-20843-ND Demo Module for SOT23-5 and SOT23-6 
TL4050C50QDCKR 296-22826-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 5.10 = = 
Voltage Reference 144° 120 96 DEM-T0263LD0 296-20844-ND Demo Module for T0220 and 
TL4050C500DCKR  |296-22826-2-ND __| 5V Precision Micropower Shunt “ssa Sakaska ~ [ECRGETERD ae ceases a 21 aa 
TLA0S1A121087R EERE 4 coe paterence aa Dy {P2950-SOLPRES | 296-20983-1-ND | V\ Adjustable Micropower Vol. Reg... 60 45 34 
psig Votlege Reteionca eo 458 126 95 | LP2950-SOLPRES — |296-20933-3-ND —_|5V’ Adjustable Micropower Volt. Reg. 400.00/2,000 
TL4051A12IDBZR 296-22827-2-ND 1.2V Precision Mi LP2951DR 296-22748-1-ND Adj. Micropower Voltage Regulator 60 45 34 
Voltage Ratotonid. are MnrENGT LP29510R 296-22748-2-ND___| Adj. Micropower Voltage Regulator 487.50/2,500 
Rea Scion Mi : LP2981-28DBVR 296-18472-1-ND _| 2.8V, 100mA LDO Regulator... 80 60 45 
TLAOSTAT2IDCKR eee ralal pi aa ae. MeN itt LP2981-28DBVR 296-18472-2-ND  |2.8V, 100mA LDO Regulato 780.00/3,000 
TL4051At2IDcKR  |296-22808-9-ND _|4.2V Precision Mier : : ‘ LP2981-29DBVR 296-22749-1-ND —_| 2.9V, 100mA LDO Regulatoi 80 60 45 
Voltage Reference P 2649,00/3,000 LP2981-29DBVR 296-22749-2-ND —_| 2.9V, 100mA LDO Regulatoi 780.00/3,000 
TLA051A120DBZR ‘| 296-22829-1-ND —_|1.2V Precision Micropower Shunt ; eT Sep evR ee av. som 00 Rouiaior 80 anes i ie 
Voltage Reference UES SOROS LP2981-33DBVR 296-17360-1-ND  |3.3V, 100mA LDO Regulato 80 60. 45 
TL4051A12QDBZR = / 296-22829-2-ND_—_/ 1.2V/ Precision Micropower Shunt LP2981-33DBVR 296-17360-2-ND — |3.3V, 100mA LDO Regulato 780.00/3,000 
Voltage Reference 2688.00/3,000 LP2981-33MDBVREP |296-22177-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato 2.25 180 1.40 
TL4051A12QDCKR | 296-22830-1-ND Toes RIOR Shunt qe ae LP2981-33MDBVREP |296-22177-2-ND _|3.3V, 100mA LDO Regulator... 3780.00/3,000 
ereten : : : [P2981-50DBVR 296-22750-1-ND | 5V, 100mA LDO Regulator. 80. 60 45 
TL4051A12QDCKR | 296-22830-2-ND brnioecs Micropower Shunt Peon ON LP2981-50DBVR | 296-22750-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator. 780.00/3,000 
ottagenererence nuvi LP2981A-28DBVR | 296-18473-1-ND —_| 2.8V, 100mA LDO Regulato 88 66 © 50 
TL4051AIDBZR 296-22719-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt LP2981A-28DBVR | 296-18473-2-ND | 2.8V, 100mA LDO Regulato 858.00/3,000 
Voltage Reference 158 1.26 95 LP2981A-29DBVR | 296-22751-1-ND__| 2.9V, 100mA LDO Regulator. 88.66 50 
TL4051AIDBZR 296-22719-2-ND Volta Hen Shunt SATAN O10 [P2981A-29DBVR | 296-22751-2-ND | 29V, 100mA LDO Regulator. 780.00/3,000 
oltage Referen 00/3, LP2981A-30DBVR | 296-17545-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 88 66 50 
TL4051AIDCKR 296-22720-1-ND —_| Adj., Precision Micropower LP2981A-30DBVR | 296-17545-2-ND —_| 3V, 100mA LDO Regulator. 858.00/3,000 
Voltage Reference 1.73 1.38 1.04 LP2981A-33DBVR | 296-17361-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato 88 66 50 
TL4051AIDCKR 296-22720-2-ND —_|Adj., Precision Micropower Shunt LP2981A-33DBVR _|296-17361-2-ND__|3.3V, 100mA LDO Regulator... 858.00/3,000 
Voltage Reference 2649.00/3,000 [P2981A-50DBVR | 296-22752-1-ND | 5V, 100mALDO Regulator. 80 60 45 
TL4051AQDBZR 296-22721-1-ND Aqj., Precision Micropower LP2981A-50DBVR 296-22752-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator. 780.00/3,000 
Voltage Reference 1.75 140 1.05 LP2985-18DBVR 296-18474-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulatoi 72 54 M1 
TL4051AQDBZR 296-22721-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt LP2985-18DBVR 296-18474-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato! 702.00/3,000 
Voltage Reference. 2688.00/3,000 LP2985-28DBVR 296-18475-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator... 12 54 AL 
TL4051AQDCKR 296-22831-1-ND __| Adjustable Precision Micropower Shunt [P2985-28DBVR 296-18475-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator... 702.00/3,000 
Voltage Reference 193 154 116 LP2985-33DBVR 296-18476-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulatoi 72. 54 Al 
TL4051AQDCKR 296-22831-2-ND —_| Adjustable Precision Micropower Shunt LP2985-33DBVR 296-18476-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulatoi 702.00/3,000 
Voltage Reference 2958.00/3,000 LP2985-50DBVR 296-20717-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 72 54 Al 
TL4051B12IDBZR | 296-22832-1-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt LP2985-50DBVR 296-20717-2-ND _|5V, 150mA LDO Regulator. 702.00/3,000 
Voltage Reference... 1.20. 1.00 80 (Continued) 
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I} TEXAS DigiReel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS igi ee 
Tae Digi-Key Price Each ee Digi-Key Price Each 
‘art No. ‘art No. escription g. ‘art No. ‘art No. escription 
Part N Part N Descripti Pk 1 25 100 Part N Part N Descripti 1 25100 
[P2985A-18DBVR | 296-18477-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator. 4 56 A2 REGTO4FA-2.5KTIT | 296-15999-1-ND _|2.5V CMOS 1A LDO Regulator 52) — — 
5A - 7-2- .8V, 150m egulator. -23-5 00/3, -2.5) -15999-2- 5 ‘egulato: 30/5 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-2-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Regul SOT-23 723.00/3,000 REGIO4FA-2.5KTTT | 296-15999-2-ND | 2.5V CMOS 1A_LDO Regul 186.30/50 
LP2985A-28DBVR | 296-18478-1-ND —_‘| 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 74 56 42 REG104FA-2.7/500 | 296-15906-1-ND —_|2.7V CMOS 1A LDO Regulato! 552 4.42 3.73 
LP2985A-28DBVR | 296-18478-2-ND —_| 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 723.00/3,000 REG104FA-2.7/500 | 296-15906-2-ND | 2.7V CMOS 1A_LDO Regulato! 1752.50/500 
LP2985A-33DBVR _| 296-18479-1-ND__|3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 7456 42 REG104FA-2.7KTTT | 296-16000-1-ND _|2.7V CMOS 1A LDO Regulato! 850) — 
[P2985A-33DBVR | 296-18479-2-ND _|3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 723.00/3,000 REGIO4FA-2.7KTIT | 296-16000-2-ND  |2.7V CMOS 1A LDO Regulatoi 286.90/50 
REG1O1NA-A/250 | REG1O1NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulator.....SOT-23-5 225 — — REG104FA-3/500 REG104FA-3TR-ND |3V CMOS 1A LDO Regulatoi 2699.00/500 
REG1O1NA-A/250 _| REG1O1NA-A/250TR-ND| Adj., DMOS 100mA LDO Regulato! 332.50/250 REG1O4EA-3KTTT — | 296-16001-1-ND | 3V CMOS 1A LDO Regulato fey SS 
REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulato 7 REGIO4EA-3KTTT | 296-16001-2-ND —_|3V CMOS 1A LDO Regulato 286.90/50 
REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulato 332.50/250 REG104FA-3.3/500 _| REG104FA-3.3CT-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulato! 552 4.42 3.73 
REG101NA-2.8/250 | REGI01NA-2.8CT-ND |2.8V DMOS 100mA LDO Regulato = = REG104FA-3.3/500 | REGIO4FA-3.31R-ND|3.3V CMOS 1A LDO Regulator 1752.50/500 
REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8TR-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulato 332.50/250 REGIO4FA-3.3KTTT | 296-16002-1-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulato! 5620 — 
REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85CT-ND| 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator...SOT-23-5 225 — — REG1O4FA-3.3KTTT | 296-16002-2-ND _—_| 3.3V CMOS 1A LDO Regulato! 186.30/50 
REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85TR-ND| 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 332.50/250 REG104FA-5/500 REG104FA-SCT-ND |5V CMOS 1A LDO Regulato! 562 —  — 
REG1O1NA-3/250 | REG1O1NA-3CT-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator........SOT-23-5 2.25 — — Rea NOt ee be Sate ey ches tA ibe Haul ,! 752.50/500 
REGTOINA-3/250 | REGIOINA-3TR-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator. 332.50/250 5 -16003-1- 5 egulato aS = 
REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3CT-ND |3.3V DMOS 100mA LDO Regulato 25 — = REG104FA-SKTTT 296-16003-2-ND —_5V CMOS 1A LDO Regulato! 186.30/50 
REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3TR-ND|3.3V DMOS 100mA LDO Regulato 332.50/250 REG104GA-A REGI04GA-A-ND | Adj., CMOS 1A LDO Regulato = = 
SE a ere cy peace imi DO Bevulstor. 2.25 sy somso | REGIOAGA-28/2K5 | REGIOGGA:2 STR-ND [2 SV CMOS 1ALDO Regulator... SOT-208-5 7026.00/.500_ 
REGIO1NA-5/250 _| REG1O1NA-STR-ND_|5V DMOS 100mA LDO Regulator. 332.50/250 eee a eee 254 CMOS 18 ue see __ fee 
REGTO1UA-A REGTO1UA-A-ND | Adj., 100mA LDO Regulat 22 —s— ; 3 ~ “223-5 8. eos 
REG101UA-2.5 REG101UA-2.5-ND av DMOS 100mA LDO Requlata Cee ob = = REG104GA-3.3 REG104GA-3.3-ND__|3.3V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5 5.02,  — — 
REG101UA-2.5/2KS | REG101UA-2.5TR-ND| 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator....... SO-8-50 3040.00/2,500 REG104GA-3.3/2K5 | REG104GA-3.3TR-ND / 3.3V CMOS 1A LDO Regulato SOT-223-5 7025.00/2,500 
REG101UA-2.8 REG101UA-2.8-ND |2.8V DMOS 100mA LDO Regulator......S0-8-50 238 — — REG104GA-5 REG104GA-5-ND__—_|5V CMOS 1A LDO Regulato SOT-223-5 5.02 — — 
REG101UA-2.8/2KS _ | REG101UA-2.8TR-ND| 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator....... SO-8-50 3040.00/2,500 Sete ore Ee eld a - a —_ oe 2 a ar 
3 -2 95- 8. =e, | -5TR- egulator.. ~223- 00/2; 
REGIOIUAS — [REGIOIUA SND [eV DMOSTOOWALDO Requtos vsO-Be0 238 ~«YREGI13EA2.5/2K5 | REGITSEAD S2KSCT-ND|2.5V, 400mA DMOS LDO Regulata 2 
i ea eee : REG113EA2.5/2K5 —_| REG113EA2.52KSTR-ND| 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulato’ 3590.00/2,500 
REG1O1UA-3/2KS | REG1O1UA-3TR-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator.......... S0-8-50 3040.00/2,500 
REGIOIUA.3.3 REGIO1UA-3.3-ND |3.3V DMOS 100mA LDO Regulato 8-SOIC neat REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA2.852KSCT-ND| 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator. 7 — | — 
REG101UA-5 REG101UA-5-ND —_|5V DMOS 100mA LDO Regulator.......S0-8-50 238 — — ee eRe ae ai ae oor 5 eee 
REGIOTUA-5/2KS | REGIO1UA-5TR-ND [5V DMOS 100mA LDO Regulator.......... SO-8-50 3040.00/2,500 ita sicsarne : Pane 
REGIOZGALA REGIO2GA-AND | Adi. 250mA DMOS LDO R apa dela REG113EA-3/2K5 —_‘| REG119EA-3/2K5TR-ND | 3V, 400mA DMOS LDO Regulato 3590.00/2,500 
AoE ene SOT 229-6 BE REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250CT-ND |3.3V, 400mA DMOS LDO Regulat es = = 
REG102GA-2.5 REG102GA-2.5-ND | 2.5V, 250mA DMOS LDO Re .$0T-223-6 268 — — ; ety, ouinte 
i et : cat ems -3.3/251 .3/250TR-ND | 3.3V, 400m egulato 5.50/25 
REGIODGA.2 8 REGIOOGA-28-ND |. 8V’ 250mA DMOS LDO Res 807.2036 2.68 REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250TR-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regut 425.50/250 
REGIODGA.2 85 REG102GA-2.85-ND |2.85V,250mA DMOS LDO Reg... S0T-223.6 268 — — REG113EA-5/2K5 __| REG113EA-5/2KCT-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulato 57 = 
: : rae wa - REGT13EA-5/2K5 | REGITSEA-S/2KSTR-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulato 3590.00/2,500 
REGIOZEA"S BEA G72 NOM SV, 250mA DMOS LDO Reg... SOT-225-6 (Si REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KCT-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator = = 
BES tOCGh 3 BE OZ ehibiam! 3.3V, 250mA DMOS LDO Rep... SOT-225-6 (RAG aaa REGI13NA‘2.5/3K | REGIT3NA2S/KTRAID| 28V; 400mA LDO Regulator. 3969,00/3,000 
REGIOZEA5 BES Oe Goce Umeem! OV, 250mA DMOS LDO Regulator... SOT-225-6 (7 G8 Ia alias REGI13NA‘2.85/3K | REGITNAZASSKCT-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator Oe 
REGTOONA-A250 BESTA eeu NB Ad)., MOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 25 tad REGI13NAC2.85/3K | REGIT3NAZ 8S3KTR-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator ~ 3969,00/3,000 
REG102NA-A/250 _| REG102NA-A/250TR-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 — AEH IUASARCTND BV -AGGMALOO A ~ —— 
REGTO2NA-2.5/250 | REGO2NA-2.5CT-ND |2.5V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 257. °==— = — REG SNACK BECAME CTRMIG| 3’ 400A LDO Reculator eS oRAGTIERG. 
REG102NA-2.5/250 | REG102NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REGTISNA2 33K RECRAMRG Ger E a3. agomA LDO Reaulate pa a ee 
REG102NA-2.8/250 | REG102NA2.8250CT-ND | 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 2 REGI13NA.3-3/3K | REGII2NA‘2.3/9KTR-ND| 3.3V. 400mA LDO Regulate '3969.00/3,000 
REG1O2NA-2.8/250 | REG102NA2.8250TR-ND | 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REGI13NA-5/aK REG113NA-S/3KCT-ND |5V, 400mA LDO Regulator Bahan 
REG102NA-2.85/250 _| REG102NA-2.85CT-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator...SOT-23-5 2.57 BEG TaNASAR REGISNACSAKTRAND SV 400A LDO Resulator eSSaTOO ION 
REGTO2NA-2.85/250 | REGTO2NA-2.85TR-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REGI4i7 REGI117-ND Ad, LDO Positive Regulato Rona ae an 
REG1O2NA-2.85/3K | 296-20535-1-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator...SOT-23-5 2.25 — — REGI117-2.85 REG1117-2.85-ND |2.8&V LODO Positive Regulator Hey yaeh 
REG102NA-2.85/3K | 296-20535-2-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator. 3780.00/3,000 REGI117.33 REG1117-33-ND  |330V LDO Positive Regulator oO acne eee 
REGIOZNA-SSK = AGG Me prom ov OMOS 250mA LDO Regulator. CED Gini REG1117-3.3/2K5 __|296-21321-1-ND__|3.3V LDO Positive Regulato 190 — 
REG102NA-3/3K 296-17894-2-ND___|3V DMOS 250mA LDO Regulator. 3780.00/3,000 REGII17-3 3/2K5 | 296-21321-2-ND 1 3.3V LDO Positive Regulato NEE SNE eM 
REGTO2NA-3/250 | REGIO2NA-3CT-ND |3V DMOS 250mA LDO Regulator. a REGI117-5 REGI117-5-ND 5V LDO Positive Regulator RR ee 
REG102NA-3/250 | REG1O2NA-3TR-ND |3V DMOS 250mA LDO Regulator. 379.00/250 REGIII7A REGI117A-ND Adj, 1A LDO Positive Reguiator Sia ees 
REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3CT-ND | 3.3V DMOS 250mA LDO Regulato i REGI117Ac1.8 REG1117A-1.8-ND  |1.8V, 1ALDO Regulator : A) ey 
REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3TR-ND |3.3V DMOS 250mA LDO Regulato 379.00/250 REGI117A-2°5 REG1117A-2.5-ND _|2.5V' 1A LDO Regulator. O03 es ee 
REG102NA-5/250 | REG1O2NA-SCT-ND |5V DMOS 250mA LDO Regulator. 2.57 i ore = : : —_ 
REGI117F-3.3/500  [296-15941-1-ND _|3.3V, 1A LDO Regulator. 2.45 
REGTO2NA-5/250 | REGIO2NA-STR-ND |5V DMOS 250mA LDO Regulator. 379.00/250 REG1117F-3.3/500 | 296-15941-2-ND _|33V. 1A LDO Regulator 708.50/500 
REG102UA-A REG102UA-A-ND | Adj., 250mA LDO Regulator... 8-SOIC | 296 =) | — REGI117F-3.3KTIT | 296-16005-1-ND _|3.3V, 800mA LDO Reguiato SAE Mae eee 
REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator. 8-SOIc | 236) = REGI117F-3.3KTTT | 296-16005-2-ND  |3.3V. 800mA LDO Regulato 76.30/50 
Se | epee leg ee ee oe 
fs aa 1 d REG1117FA/500 296-15942-2-ND | Adj., 1A LDO Regulator... 773.50/500 
REGTOOUA-3.3 REGTO2UA-3.3-ND |3.3V, 250mA LDO Regulator. ————— REGTTI7ESOO Bena Adj, 14 LDO Regulator BUS 
REG102UA-5 REG102UA-5-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. 236 = REG1117FAKTIT 296-16006-2-ND | Adj. 1A LDO Regulato: 83.30/50 
REGI03FA-AKTTT | 296-15998-1-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulatoi 5160) REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-1-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator. — = 
REG103FA-AKTTT 296-15998-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulato! 189.00/50 REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-2-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator. 773.50/500 
REGIOSFA-A/S00 _ (AGaISSECAISNEREE| Adj., 500mA LOO Regulato 5 00ST eae REGITI7FA-1.8KTIT |296-16007-1-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator. 2 — — 
REG103FA-A/500 296-15940-2-ND_—_| Adj., 500mA LDO Regulato! 1778.00/500 REG1117FA-1.8KTIT | 296-16007-2-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator. 83.30/50 
REG103FA-2.5 REG103FA-2.5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 5.04 4.04 3.41 REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-1-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 68 a eet 
REG103FA-2.5/500 | 296-15935-1-ND —_| 2.5V, 500mA LDO Regulator. 5100 eae aca REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-2-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator. 773.50/500 
REG103FA-2.5/500 296-15935-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 1778.00/500 REG1117FA-2.5KTTT | 296-16008-1-ND 2.5V, 1ALDO Regulator. 268 — cad 
REGIOSFA.SKTTT  |2ObsISB83=/:NDIEES| 2.5V, 500mA LDO Regulator. SOON a REGITI7FA-2.5KTIT | 296-16008-2-ND _|2.5V, 1ALDO Regulator. 83.30/50 
REG103FA-2.5KTTT | 296-15993-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 189.00/50 REG1117FA-5.0/500 | 296-15910-1-ND 5V, 1A LDO Regulator. = = 
REG103FA-2.7 REG103FA-2.7-ND |2.7V, 500mA LDO Regulator. 5.04 4.04 3.41 REG1117FA-5.0/500 | 296-15910-2-ND 5V, 1A LDO Regulator. 773.50/500 
REG103FA-2.7/500 296-15936-1-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator. 5.62 4.50 3.80 REG1117FA-5.0KTTT | 296-16009-1-ND 5V, 1A LDO Regulator. 8 — — 
REG103FA-2.7/500 296-15936-2-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator. 1784.50/500 REG1117FA-5.0KTTT | 296-16009-2-ND 5V, 1A LDO Regulator. 83.30/50 
REG103FA-2.7KTTT | 296-15994-1-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator. 8.50 S= REG1118-2.85 REG1118-2.85-ND | 2.85V LDO Regulator with 
REGTOSFA-2.7KTTT | 296-15994-2-ND _|2.7V, 500mA LDO Regulator. 286.90/50 Source/Sink Capability........... 22 — — 
REG103FA-3/500 296-15938-1-ND 3V, 500mA LDO Regulator 5.62 4.50 3.80 SN105125DBVR 296-15347-1-ND 150mA LDO Regulator with PO fi i BS 
REG103FA-3/500 296-15938-2-ND | 3V, 500mA LDO Regulator 1784.50/500 $N105125DBVR 296-15347-2-ND | 150mA LDO Regulator with POK 4131.00/3,000 
REG103FA-3KTTT 296-15995-1-ND 3V, 500mA LDO Regulator. 8.50 SS TL750L05CD 296-8000-5-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REG103FA-3KTTT 296-15995-2-ND___|3V, 500mA LDO Regulator. 286.90/50 TL750L05CDR 296-15014-1-ND _|5V, 150mA LDO Voltage Regulator ‘S7meAo memes 
REGTO3FA-3.3/500 | 296-15937-1-ND _|3.3V, 500mA LDO Regulator. 560 — — TL750LO5CDR 296-15014-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 465.00/2,500 
REG103FA-3.3/500 | 296-15937-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator. 1778.00/500 TL750LO5CKC 296-8001-5-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator... 75 63 50 
REG1O3FA-3.3KTTT | 296-15996-1-ND —_|3.3V, 500mA LDO Regulator. 560 — — TL750L05CKCS 296-21342-5-ND ‘| 5V, 150mA LDO Voltage Regulator ‘80 60 45 
REG103FA-3.3KTTT | 296-15996-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator. 189.00/50 TL750LOSCKTTR 296-22840-1-ND _|5V, 150mA LDO Regulator. 75 63 50 
REG103FA-5/500 296-15939-1-ND__|5V, 500mA LDO Regulator SG) TL750LOSCKTTR 296-22840-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 175.00/500 
REG103FA-5/500 296-15939-2-ND __[5V, 500mA LDO Regulator 1778.00/500 TL750LOSCLP 296-8002-5-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REGIO3FA-SKTTT | 296-15997-1-ND —_| 5V, 500mA LDO Regulator. 560 — — TL750L08CD 296-8004-5-ND 8V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REG1O3FA-SKTIT | 296-15997-2-ND —_| 5V, 500mA LDO Regulator. 189.00/50 TL750LO8CLP 296-8005-5-ND 8V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REG103GA-A REG103GA-A-ND —_| Adj., CMOS 500mA LDO Reg f 502 — — TL750L10CD 296-8006-5-ND 10V, 150mA LDO Voltage Regulatoi 68 51 39 
REG103GA-2.5 REG103GA-2.5-ND | 2.5V CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 5.02. — = — TL750L10CLPR 296-8007-1-ND TOV, 150mA LDO Voltage Regulato 685139 
REGIO3GA-2.7 REGIO3GA-2.7-ND |2.7V CMOS 500mA LDO Regulator..SOT-223-5 650. — — TL750L10CLPR 296-8007-2-ND 40V, 150mA LDO Voltage Regulatoi 452.00/2,000 
REG103GA-3 REG103GA-3-ND  |3V. CMOS 500mA LDO Regulator......SOT-223-5 850 — — TL750L12CD 296-8008-5-ND 42V, 150mA LDO Voltage Regulatoi 68 51 39 
REG103GA-3.3 REG103GA-3.3-ND |3.3V CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 502 — — TL750L12CLP 296-8009-ND 42V, 150mA LDO Voltage Regulator... 68 51 39 
REG103GA-5 REG103GA-5-ND — |5V CMOS 500mA LDO Regulator......SOT-223-5 5.02 — — TL750MOSCKCSE3 | 296-21594-5-ND _|5V, LDO Voltage Regulator 114.95 76 
REG103UA-A REG103UA-A-ND__| Adj., DMOS 500mA LDO Regulator 02 TL750MOSCKTTR  |206-20776-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator i798 ~~«78 
REG1O3UA-2.5 REGTO3UA-2.5-ND |2.5VDMOS 500mA LDO Regulator 4220 — TL750MOSCKTTR | 296-20776-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 519.00/1,000 
REG103UA-2.7 REG103UA-2.7-ND | 2.7V DMOS 500mA LDO Regulato 350) — TL750MOSCKVURG3 | 296-21595-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 1.08 90 72 
REG103UA-3 REG103UA-3-ND —|3V DMOS 500mA LDO Regulator. i TL750MOSCKVURG3 | 296-21595-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 1170.00/2,500 
REG103UA-3.3 REG103UA-3.3-ND |3.3V DMOS 500mA LDO Regulato = TL750MO8CKCSE3 _|296-21596-5-ND _| 8V, LDO Voltage Regulator 114.95 76 
REG103UA-5 REG103UA-5-ND__|5V DMOS 500mA LDO Regulator. 02 TL750MO8CKVURG3 |296-21597-1-ND | 8V, LDO Voltage Regulator 108 90 72 
REGIO4FA-AKTIT | 296-16004-1-ND | Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 520) ——— TL750MO8CKVURG3 | 296-21597-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulator 1170.00/2,500 
REGIO4EA-AKTTT — | 296-16004-2-ND —_| Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 TL750M10CKCSE3 | 296-21598-5-ND —_| 10V, LDO Voltage Regulato 114 95 76 
REG104FA-A/500 296-15907-1-ND —_ Adj., CMOS 1A LDO Regulator. BAS TL750M10CKVURG3 | 296-21599-1-ND | 10V, LDO Voltage Regulato 108 90 72 
REG104FA-A/500 296-15907-2-ND | Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 TL750M10CKVURG3 | 296-21599-2-ND __[10V, LDO Voltage Regulator .. 1170.00/2,500 
REG104FA-2.5/500 | REG104FA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 

INSTRUMENTS Digiq2Reel f l 
Ta Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL750M10CKTER 296-18893-1-ND 10V, LDO Voltage Regulator .. 117 1987 278) TPPM0303DR 296-10875-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 3432.50/2,500 
TL750M10CKTER 296-18893-2-ND 10V, LDO Voltage Regulator .. 1038.00/2,000 TPS71HO1QPWPR 296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulato: 4.95 3.96 3.08 
TL750M12CKCSE3 296-21600-5-ND 12V, LDO Voltage Regulator .. 1.14 95 76 TPS71HO1QPWPR 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator....20-HTSSOP 5610.00/2,000 
TL750M12CKVURG3 | 296-21601-1-ND 12V, LDO Voltage Regulator .. 1.08 90.72 TPS73HD301PWP 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator... 473 3.78 2.94 
TL750M12CKVURG3 _| 296-21601-2-ND 12V, LDO Voltage Regulator .. 1170.00/2,500 TPS73HD318PWP 296-2667-5-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg 4.73 3.78 2.94 
TL751L05CD 296-8011-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 87 i358) TPS73HD318PWPR | 296-2667-1-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. .. 473 3.78 2.94 
TL751L05CDR 296-15015-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 87 13 58 TPS73HD318PWPR | 296-2667-2-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg 5356.00/2,000 
TL751L05CDR 296-15015-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 942.50/2,500 TPS73HD325PWPR_~— | 296-8071-1-ND Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg 473 3.78 2.94 
TL751L10CD 296-8012-5-ND 10V, 150mA LDO Regulato 87 si) 200) TPS73HD325PWPR | 296-8071-2-ND Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg 5356.00/2,000 
TL751L10CP 296-8013-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator... 87 13 58 TPS712XXEVM-050 | 296-17873-ND Evaluation Module for TPS712XX-050 10.20 - _ 
TL751L12CDR 296-15016-1-ND 12V, 150mA LDO Regulator... 87 13 58 TPS713XXEVM-050 | 296-21169-ND Evaluation Module for TPS713XxX .. 10.20 = _ 
TL751L12CDR 296-15016-2-ND 12V, 150mA LDO Regulator... 942.50/2,500 TPS715AXXEVM-065 | 296-21170-ND Evaluation Module for TPS715AXX — i020) = _— 
TL751MOSQKTTRQ1 = | 296-23318-1-ND 5V LDO Postive Voltage Regulato: 144 1.20 96 TPS715A01DRBT 296-17614-1-ND 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator 144 #120 96 
TL751MO5QKTTRQ1 =| 296-23318-2-ND 5V LDO Postive Voltage Regulato: 336.00/500 TPS715A01DRBT 296-17614-2-ND 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator 180.00/250 
TL751MO8QKTTRQ1 | 296-23319-1-ND 8V LDO Postive Voltage Regulator......T0-263-5 1.44 1.20.96 TPS715A33DRBT 296-17615-1-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 1441.20.96 
TL751MO8QKTTRQ1 =| 296-23319-2-ND 8V LDO Postive Voltage Regulator...... TO-263-5 336.00/500 TPS715A33DRBT 296-17615-2-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator .. 180.00/250 
TL760M25QKTTRQ1 | 296-23320-1-ND 2.5V LDO Fixed Voltage Regulator TO-263 (lisse SeeeegO! TPS715A33DRVR 296-22584-1-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator .. 147 (1.23 98 
TL760MO8QKTTRQ1 = | 296-23320-2-ND 2.5V LDO Fixed Voltage Regulator TO-263 315.00/500 TPS715A33DRVR 296-22584-2-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator .. 1911.00/3,000 
TL760M33QKTTRQ1 = | 296-21854-1-ND 3.3V LDO Fixed Regulator. iss ak) TPS758A01KTTR 296-21900-1-ND Adjustable, 3A LDO Regulator. 6.40 4.32 3.65 
TL760M33QKTTRQ1 | 296-21854-2-ND 3.3V LDO Fixed Regulator. 315.00/500 TPS758A01KTTR 296-21900-2-ND Adjustable, 3A LDO Regulator. 1714.50/500 
TL780-05KCSE3 296-21602-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 88 66 © .50 TPS767D301MPWPREP | 296-21351-1-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 6.80 544 4.59 
TL780-12KCSE3 296-21603-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 88 66 50 TPS767D301MPWPREP | 296-21351-2-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 8500.00/2,000 
TL780-15KCSE3 296-21604-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 88 66 = 50 TPS767D301PWP 296-2740-5-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 450 3.60 2.80 
TL7700CPSR 296-8015-1-ND Supply-Voltage Supervisor ech Pas iG) TPS767D301QPWPREP | 296-22513-1-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 2.25 1.80 1.40 
TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor 3188.00/2,000 TPS767D301QPWPREP | 296-22513-2-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 2550.00/2,000 
TLV1117CDCYR 296-17598-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. -SOT-223 64 48 36 TPS767D301QPWPRQ1 | 296-19002-1-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 6.18 414 3.22 
TLV1117CDCYR 296-17598-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator . -SOT-223 520.00/2,500 TPS767D301QPWPRQ1 | 296-19002-2-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 5866.00/2,000 
TLV1117CDRJR 296-19515-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. Te 54° AN TPS767D318QPWPREP | 296-22514-1-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 2.25 1.80 1.40 
TLV1117CDRJR 296-19515-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 239.00/1,000 TPS767D318QPWPREP | 296-22514-2-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 2550.00/2,000 
TLV1117CKCS 296-17599-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 88 66.50 TPS767D318QPWPRQ1 | 296-19003-1-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 6.18 4.14 3.22 
TLV1117CKTPR 296-17735-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60 45 TPS767D318QPWPRQ1 | 296-19003-2-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regualtor. 5866.00/2,000 
TLV1117CKTTR 296-20781-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 92 (oO ume oe) TPS767D318PWP 296-2741-5-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 450 3.60 2.80 
TLV1117CKTTR 296-20781-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. 306.00/1,000 TPS767D325PWP 296-2742-5-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato 450 3.60 2.80 
TLV1117CKVURG3 296-19516-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . Ap. 54 °° AN TPS767D325QPWPREP | 296-22515-1-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato 2.25 1.80 1.40 
TLV1117CKVURG3 296-19516-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. 585.00/2,500 TPS767D325QPWPREP | 296-22515-2-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato 2550.00/2,000 
TLV1117IDCYR 296-17600-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . SOT-223 Ai 54 Al TPS767D325QPWPRQ1 | 296-17532-1-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator. 5.18 414 3.22 
TLV1117IDCYR 296-17600-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. -SOT-223 585.00/2,500 TPS767D325QPWPRQ1 | 296-17532-2-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato 5866.00/2,000 
TLV1117IDRJR 296-19517-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60 45 TPS799XXEVM-105 | 296-21172-ND Evaluation Module for TPS799X:’ 10.20 _- _ 
TLV1117IDRJR 296-19517-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. 266.00/1,000 TPS2140IPWP. 296-12564-5-ND Adjustable LDO and 3.3V Switch with 
TLV1117IKCS 296-17601-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 96 72 54 Dual Current Limit... 2.48 1.98 1.54 
TLV1117IKTTR 296-20782-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . Fen Ry EG) TPS2141IPWP 296-12565-5-ND Adjustable LDO and 5V Switch with 
TLV1117IKTTR 296-20782-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. 333.00/1,000 Dual Current Limit 248 1.98 1.54 
TLV1117IKVURG3 296-19518-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60.45 TPS2150IPWP 296-12566-5-ND Adjustable LDO and 3.3V Switch with 
TLV1117IKVURG3 296-19518-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator .. 650.00/2,500 Dual Current Limit... 248 1.98 1.54 
TLV1117-15CDCYR | 296-21106-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 64 48.36 TPS2151IPWP 296-12567-5-ND Adjustable LDO and 5V Switch with 
TLV1117-15CDCYR |296-21106-2-ND —_| 1.5V, LDO Voltage Regulator .S0T-223-4 520.00/2,500 Dual Current Limit 2.48 1.98 1.54 
TLV1117-15CDRJR 296-23023-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator 88 66 50 TPS7101QDR 296-1359-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. . 21812 2c 
TLV1117-15CDRJR 296-23023-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator 293.00/1,000 TPS7101QDR 296-1359-2-ND Adj. 1.2\V-9.75V, 500mA LDO Reg. 3937.50/2,500 
TLV1117-15IDCYR 296-21107-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 Ape 54 Al TPS71010P 296-8041-5-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 2k) ee) lads) 
TLV1117-15IDCYR 296-21107-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7101QPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. ....20- TSSOP 2.81 225 1.75 
TLV1117-15IKVURG3 296-19669-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator 96 72. 54 TPS7101QPWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. ....20-TSSOP 3188.00/2,000 
TLV1117-15IKVURG3 | 296-19669-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator 780.00/2,500 TPS71330D 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator. Peel Pe Ge 
TLV1117-18CDCYR =| 296-21108-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 64 48 8 TPS71330P 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulato Ip e2Ztea 2:25 nao 
TLV1117-18CDCYR =| 296-21108-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 520.00/2,500 TPS7133QPWR 296-8047-1-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator... 20- TSSOP 281 225 1.75 
TLV1117-18CKVURGS | 296-23299-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator -PFM 80 60 45 TPS7133QPWR 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator...20-TSSOP 3188.00/2,000 
TLV1117-18CKVURGS | 296-23299-2-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator 650.00/2,500 TPS7148QD 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator 281 12:25 1.75 
TLV1117-18IDCYR 296-21109-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator 72 54 Al TPS7148QP 296-8048-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator. 282 comer 
TLV1117-18IDCYR 296-21109-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator 585.00/2,500 TPS71500D 296-8049-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator. 28) 2:25N leno 
TLV1117-18IKVURG3_ | 296-20657-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator 96 72. 54 TPS71500P 296-8050-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator. ZBi i 2:2oun lio 
TLV1117-18IKVURG3 | 296-20657-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator 780.00/2,500 TPS72010D 296-1360-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulato! 1.50 1.20 90 
TLVi117-25CDCYR |296-21110-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator ~801-223-4 64 48 36 TPS7201QDR 296-1360-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulato: 150 1.20 90 
TLV1117-25CDCYR =| 296-21110-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 520.00/2,500 TPS7201QDR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. 1920.00/2,500 
TLV1117-25IDCYR 296-21111-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 72 54 Al TPS7201QP 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulato: 150 1.20 90 
TLV1117-25IDCYR 296-21111-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7201QPWR 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulato! 1500 1,200 :90) 
TLV1117-33CDCYR _| 296-21112-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator .SOT-223-4 64 48 8 TPS7201QPWR 296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulato: 1560.00/2,000 
TLVi117-33CDCYR _|296-21712-2-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator “SOT-223-4 520.00/2,500 TPS72250D 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 150) 1:20) 590 
TLV1117-33CDRJR 296-19749-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 88 66 50 TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator... 150 1.20 © ©.90 
TLV1117-33CDRJR 296-19749-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 293.00/1,000 TPS7225QPWR 296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20 90 
TLV1117-33IDCYR 296-21113-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 ae 54 Al TPS7225QPWR 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulato! 1560.00/2,000 
TLV1117-33IDCYR 296-21113-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 585.00/2,500 TPS72300D 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato! 50) oee20 90) 
TLV1117-33IKVURG3 _|296-20658-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator a, ae a TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato! 150 1.20.90 
TLV1117-33IKVURG3 | 296-20658-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 780.00/2,500 TPS7230QPWR 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato! TSOMII2O EO) 
TLV1117-50CDCYR =| 296-21114-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator ‘ 64 48 36 TPS7230QPWR 296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato! 1560.00/2,000 
TLV1117-50CDCYR =| 296-21114-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-223-4 520.00/2,500 TPS72330D 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato! SOP eeie20}aee 90) 
TLV1117-50IDCYR 296-21115-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-223-4 lf’ 54 41 TPS72330P 296-8056-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato! 1.50 1.20 90 
TLVi117-50IDCYR  |296-21715-2-ND _|5V, LDO Voltage Regulato “SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7233QPWR 296-8057-1-ND 3.3V, 250A LDO Regulato 150 1.20 90 
TLV1117-S0IDCYRG3 | 296-19634-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-223-4 ale 54 Al TPS7233QPWR 296-8057-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator... 1560.00/2,000 
TLV1117-50IDCYRG3 | 296-19634-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-223-4 585.00/2,500 TPS72480D 296-8058-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Reg USO 220) 90) 
TLV1117-50IDRUJR 296-21116-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 81 68 54 TPS72480P 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulator. 8-Dip 150 1.20 90 
TLV1117-50IDRJR 296-21116-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 359.00/1,000 TPS72500D 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 150 1.20 90 
TLV1117-50IKVURG3 =| 296-19670-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 96 12 54 TPS72500DR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulato 1.50 1.20.90 
TLV1117-S0IKVURG3 | 296-19670-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 780.00/2,500 TPS7250QDR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 1920.00/2,500 
TLV2217-18KCS 296-18905-5-ND 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...T0-220 84 10! 66 TPS72500P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 1£50' 1:20) 90 
TLV2217-18KVURG3 | 296-19519-1-ND 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 PLOW ob! TPS7250QPWR 296-8060-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20 .90 
TLV2217-18KVURG3__| 296-19519-2-ND 1.8V LDO Pnp Fixed Voltage Regulator. 910.00/2,500 TPS7250QPWR 296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 1560.00/2,000 
TLV2217-25KCSE3 | 296-21609-5-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 14 0mmco6 TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulato 2.36 1.89 1.47 
TLV2217-25KVURG3_ | 296-21610-1-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 10 256) TPS73010DR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulato: “SOIC 2.36 «1.89 1.47 
TLV2217-25KVURG3_ | 296-21610-2-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 910.00/2,500 TPS73010DR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulato! “SOIC 3307.50/2,500 
TLV2217-25PWR 296-18907-1-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg.......2 84 10), 66 TPS73010P 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulato: .8-Dip 2.36 1.89 1.47 
TLV2217-25PWR 296-18907-2-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 744.00/2,000 TPS7301QPW 296-8061-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulato! 20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
TLV2217-33KC 296-10502-5-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 1.32 1.10 .88 TPS73250D 296-2661-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TLV2217-33KCSE3 296-21611-5-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...T0-220 84 sO 256) with Delayed Reset 248 1.98 1.49 
TLV2217-33KTPR 296-10503-1-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator... 84 10) .56 TPS7325QP 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TLV2217-33KTPR 296-10503-2-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator... 1092.00/3,000 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TLV2217-33KVURG3 296-19786-1-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 10\ 56 TPS7325QPWR 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TLV2217-33KVURG3 296-19786-2-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 910.00/2,500 with Delayed Reset 20-TSSOP 248 1.98 1.49 
TLV2217-33PWR 296-12368-1-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 84 TA) Ta TPS7325QPWR 296-8063-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TLV2217-33PWR 296-12368-2-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 744.00/2,000 with Delayed Reset 20-TSSOP 2574.00/2,000 
TPPMO110DWPR 296-10872-1-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulator. 3.60 288 2.24 TPS73300D 296-2662-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPPMO110DWPR 296-10872-2-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulator. 4080.00/2,000 with Delayed Reset 248 1.98 1.49 
TPPMO111DWP. 296-12507-5-ND Dual LDO Linear Regulator ... 3.60 2.88 2.24 TPS7330QDR 296-2662-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPPM0301DR 296-10873-1-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato! 3.65 292 2.27 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPPM0301DR 296-10873-2-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato! 5102.50/2,500 TPS7330QDR 296-2662-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPPM0302DGN 296-10874-5-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato! 3.65 2.92 2.27 with Delayed Reset 3167.50/2,500 
TPPMO303DR 296-10875-1-ND__|5V, 250mA LDO Regulator. 2.45 1.97 1.53 (Continued) 
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TPS73300P 296-8064-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS71229DRCT 296-17698-2-ND | 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 Linear Regulator 315.00/250 
TPS73300PWR 296-8065-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS71247DRCT 296-17699-1-ND —_| 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO 
with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 Linear Regulator -SON 2.25 1.80 1.35 
TPS73300PWR 296-8065-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS71247DRCT 296-17699-2-ND | 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO 
with Delayed Reset 2574.00/2,000 Linear Regulator 10-SON 315.00/250 
TPS73330D 296-8066-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS71256DRCT 296-18281-1-ND 2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 High PSRR, LDO Regulator 2250) 1:80) ldo 
TPS7333QDR 296-8066-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS71256DRCT 296-18281-2-ND 2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 High PSRR, LDO Regulator 315.00/250 
TPS7333QDR 296-8066-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS71257DRCT 296-17700-1-ND 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO 
with Delayed Reset 3167.50/2,500 Linear Regulator 2.25 1.80 1.35 
TPS73330P 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS71257DRCT 296-17700-2-ND 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 Linear Regulator 10-SON 315.00/250 
-8067-1- TPS71319DRCT 296-17739-1-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, 
Tpsrsssapin ZEST) ea li Sol aM) aBy ee High PSRR LDO Linear Regulator......10-SON 248 198 1.49 
TPS73330PWR 296-8067-2-ND 3.3V, 500mA LDO Reguiator TPS71319DRCT 296-17739-2-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, 
with Delayed Reset 2574.00/2,000 High PSRR LDO Linear Regulator........ 10-SON 346.50/250 
TPS73480D 506-8068-5:ND 785V, 500mA LDO Regulator é TPS71334DRCT 296-17701-1-ND a3Viha, Dual 250mA Output, LDO Tore r 
with Delayed Reset 248 198 1.49 inear Regulator : cael 
eenene TPS71334DRCT 296-17701-2-ND | 3.3V/Adj., Dual 250mA Output, LDO 
TPS7348QDR 296-8068-1-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator , 
i Linear Regulato 346.50/250 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 ; 
TPS71501DCKR 296-12957-1-ND —_| High Input Voltage, 
TPS73480DR 296-8068-2-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator yo Linear Re 
F gulator 1.02 85 68 
qoS7saGe SESE END _ belaved Reset a SIG M502 900 TPS71501DCKR 206-12057-2-ND Figh Input Vora. Micropower, pate 
pane inear Regulator = i i 
en sag BoRe SAD reaver ee ae 248 1.98 1.49 TPS71501QDCKRQ1 |296-17748-1-ND | High Input Volt., MPU, LDO Linear Reg..SC70-5 1.20 1.00 .80 
with Delayed Reset 9 248 1.98 1.49 TPS71501QDCKRQ1 | 296-17748-2-ND High input Votage. Micropower, AE 
7 . ss inear egui lator... 560. A 
TPS73500P Gees oD Wii DeaedRe Fdae aides 48 TPS7151600KR 296-18731-1-ND |1.8V, 50mA LDO Regulator 702 85 68 
Z d : : TPS71518DCKR 296-18731-2-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulator 1326.00/3,000 
TPS73500PWR 296-8070-1-ND pene Tees a TPS71519DCKR 296-19479-1-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator 102 85 68 
. : : TPS71519DCKR 296-19479-2-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator 1326.00/3,000 
TPS73500PWR 296-8070-2-ND gees Phan aRLNIBET TPS71523DCKR 296-19480-1-ND _|24V. 50mA, LDO Regulator. 102 85 68 
TeS7A16D 296-2668-5.ND__|1.5V, 200mA LDO Regulator. 85010150 120 90 | TpsrisospcKn — |96-12007--ND |/28V, 80mA igh Input LDO Regusior. SCrOS | 1.0285. 68 
TPS7418D 296-2669-5-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator. 150 1.20 90 TPS71525DCKR 296-12007-2-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO Regulator ...SC70-5 1326.00/3,000 
TPS7425D 296-2670-5-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator. 1.50 1.20.90 TPS71525QDCKRQ1 |296-20694-1-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO Regulator...SC70-5 1.20 1.00 .80 
TPS7430D 296-2671-5-ND 3.0V, 200mA LDO Regulator. 1.50 1.20 .90 TPS71525QDCKRQ1 | 296-20694-2-ND _| 2.5V, 50mA High Input LDO Regulator ...SC70-5 1560.00/3,000 
TPS7433D 296-2672-5-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator. 150 1.20 90 TPS71530DCKR 296-15045-1-ND | 3V, 50mA High Input LDO Reg $0T-323-5 1.02 85 68 
TPS70102PWP 296-2652-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg... 3.38 2.70 2.10 TPS71530DCKR 296-15045-2-ND | 3V, 50mA High Input LDO Re SOT-323-5 1326.00/3,000 
TPS70145PWP 296-2653-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA LDO Reg 338 270 2.10 TPS715300DCKRQ1 |296-23436-1-ND  |3V, 50mA High Input LDO Reg. NEW!.SC70-5 1.20 1.00 80 
TPS70148PWP 296-2654-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA LDO Reg 3.38 270 2.10 TPS715300DCKRQ1 |296-23436-2-ND | 3V, 50mA High Input LDO Reg. NE 1560.00/3,000 
TPS70151EVM-152 | 296-10986-ND Evaluation Module for TPS7015 we 101.00 — — TPS71533DCKR 296-12008-1-ND __|3.3V, 50mA High Input LDO Reg. .. 102.85 68 
TPS70151PWP 296-2655-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA LDO Reg. ..20-HTSSOP 3.38 «2.70 2.10 TPS71533DCKR 296-12008-2-ND 3.3V, 50mA High Input LDO Reg 1326.00/3,000 
TPS70158PWP. 296-2656-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA LDO Reg. ..20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS71533EVM 996-13590-ND Evaluation Module for TPS7153 50.00 — a 
TPS70202PWP 296-8016-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg............20-HTSSOP 3.38 270 210 TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-1-ND | 3.3V, 50mA High Input LDO Reg 120 1.00 80 
TPS70245PWP 296-8017-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA/250mA TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-2-ND — |3.3V, 50mA High Input LDO Reg 1560.00/3,000 
LDO Regulator 20-HTSSOP 3.38 270 2.10 TPS71550DCKR 296-15046-1-ND __|5V, 50mA High Input LDO Reg. . 1.02 85 68 
TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual BSVSY, 500mA/250mA so-uTssop (ee TPS71550DCKR 296-15046-2-ND | 5V, 50mA High Input LDO Reg. ........ SOT-323-5 7326.00/3,000 
‘egulator -| f a 5 TPS71550QDCKRQ1__‘| 296-18037-1-ND 24V, 50mA, 3.2UA Supply Current 
TPS70251PWP 296-8019-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA/250mA LDO Linear Regulator 1.20 1.00 .80 
LDO Regulator 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS71550QDCKRQ1_ | 296-18037-2-ND 24V, 50mA, 3.2uA Supply Current 
TPS70258PWP 296-8020-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA/250mA LDO Linear Regulator 1560.00/3,000 
LDO Regulator 3.38 270 2.10 TPS7I7XXEVM-134  |296-19614-ND Evaluation Module for TPS717X (020 ————— 
TPS70302PWP 296-8021-5-ND Dual, Adj., 1A/2A 0 5.29 4.23 3.29 TPS71701DCKR 296-22896-1-ND —_| Adj., 150mA Low Noise High Bai 
TPS70345MPWPREP |296-21274-1-ND _|Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 8.00 640 5.40 PSRR LDO Linear Reg..... 136 113 90 
TPS70345MPWPREP |296-21274-2-ND —_|Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 10000.00/2,000 TPS71701DCKR 296-22896-2-ND —_| Adj., 150mA Low Noise High Bandwidth 
TPS70345PWP 296-8022-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 14/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Reg... 1755.00/3,000 
TPS70348PWP 296-8023-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 TPS71709DSER 296-22053-1-ND |0.SV, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70351EVM-165 _|296-10987-ND Evaluation Module for TPS70351.. SiH = = PSRR LDO Linear Reg. : 129 1.08 86 
TPS70351PWP 296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 423 3.29 TPS71709DSER 296-22053-2-ND | 0.9V, 150mA Low Noise, 
TPS70358PWP 296-8025-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Reg. .. 3 1677.00/3,000 
TPS70402PWP 296-8026-5-ND Dual, Adj., 14/2A LDO Regulato 5.29 4.23 3.29 TPS71710DCKR 296-21624-1-ND | 1V, 150mA Low Noise, High Bandwiath 
TPS70445PWP 296-8027-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Regulator........ 135 143 90 
TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 TPS71710DCKR 296-21524-2-ND Ty, 80mA Low Noise, High Bandwidth eae 
TPS70451PWP 296-8029-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg. 529 4.23 3.29 inear Regulator.... 00/3, 
TPS70458PWP 296-8030-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg.....24-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 TPS71710DRVR 296-22984-1-ND | 1V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70702PWP 296-8031-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator.....24-HTSSOP 270 216 1.68 PSRR LDO Linear Regulator... - 125 1.00.75 
TPS70745PWP 296-8032-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA TPS7I7IODRVR eee ogg) 'Y, toms Low Noise, High Ba Bandwidth -comoMaRT 
Inear Regulator... I A 
TPS70748PWP ZO6-BOGFEND a, 3071 SV SOmATSTA 2D RSE | TPsriviiocKn 206 25172-7001 Beata ee tac Banc ey tea oy 
LDO Regulator 24-HTSSOP 2.70 216 1.68 8 : : : 
TPS70751MPWPREP |296-22479-1-ND | Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA TPS71711DCKR 296-23172-2ND 1 PSan IO URest Reet colada npeRDCET 
LDO Regulator 24-HTSSOP 6.12 4.90 4.14 ee 
TPS70751MPWPREP |296-22479-2-ND | Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA TPS7171200KR Te | PSR LOD Ulheet Re stietee Banat Mae Gan 26h 
SET =e we Regulator eeHTSSOk ESO Z000 TPS717120CKR 206-22480-2-ND _|1.2V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
-8034-5- ual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator.... 4755.00/3,000 
LDO Regulator 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS71713DCKR 296-21350-1-ND —_| 1.3V, 150mA Low Noise, High Bandwidth Hee 
TPS70758PWP 296-8035-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA aa i ’ 
LDO Regulator... 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS71713DCKR 296-21350-2-ND 1 ai SORA Lon Nice gh Bankai” we ee 
TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator... "SC 4198.00/2,000 
LDO Regulator... 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPSTI7ISDCKR 296-21504-1-ND | 1.5V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70845PWP 296-8037-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator... sc 135 143 90 
LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS71715DCKR 296-21504-2-ND —_|1.5V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70848PWP 296-8038-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator... 4755.00/3,000 
LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS71718DCKR 296-19646-1-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth ‘ 
TPS70851PWP 296-8039-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator 435 143 90 
LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS71718DCKR 296-19646-2-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwi 
TPS70858PWP. 296-8040-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator..... 1755.00/3,000 
LDO Regulator 2.70 216 1.68 TPS71718DSER 296-22659-1-ND —_| 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71025D 296-8043-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 281) 225. 1075) PSRR LDO Linear Regulator... 135 113 .90 
TPS71025DR 296-8043-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 281225) 1675) TPS71718DSER 296-22659-2-ND 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71025DR 296-8043-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 3937.50/2,500 PSRR LDO Linear Regulator..... 14755.00/3,000 
TPS71025P 206-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 281 225 1.75 TPS71719D0KR 296-22679-1-ND | 1.9V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71025PWR 296-8045-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 281 2.25 1.75 PSRR LDO Linear Regulator... “8070-5 135 1413 90 
TPS71025PWR 296-8045-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 3188.00/2,000 TPS71719DCKR 296-22679-2-ND —_|1.9V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71202DRCT 296-17696-1-ND | Dual 250mA Output, LDO Linear Reg 2.25 1.80 1.35 PSRR LDO Linear Regulator 670-5 1755.00/3,000 
TPS71202DRCT 296-17696-2-ND Dual 250mA Output, LDO Linear Reg..... 10-SON 315.00/250 TPS71725DCKR 296-21525-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato C70-5 861.35 861.13 90 
TPS71219DRCT 296-17697-1-ND _|1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS71725DCKR 296-21525-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulato 670-5 1755.00/3,000 
Linear Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS71726DCKR 296-19647-1-ND | 2.6V, 150mA LDO Regulato 670-5 «135 «+113 90 
TPS71219DRCT 296-17697-2-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS71726DCKR 296-19647-2-ND | 2.6V, 150mA LDO Regulato 670-5 1755.00/3,000 
Linear Regulator 315.00/250 TPS71727DCKR 296-19648-1-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulato 670-5 135 113 90 
TPS71229DRCT 296-17698-1-ND | 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS71727DCKR 296-19648-2-ND _|2.7V, 150mA LDO Regulator... 1755.00/3,000 
Linear Regulator 2250 80) e359) (Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Lele Digi-Key Price Each fale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS71728DCKR 296-19650-1-ND  |2.8V, 150mA LDO Regulator 135 143 90 TPS72518DCQR 296-12694-2-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator.......... SOT-223-6 3465.00/2,500 
TPS71728DCKR 296-19650-2-ND —_| 2.8V, 150mA LDO Regulator 1755.00/3,000 TPS72518EVM-207 | 296-20624-ND Evaluation Module for TPS7251 50.00 — — 
TPS71728DSER 296-21976-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. 1.29 1.08 86 TPS72518KTIT 296-12695-1-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulato! 293 2.34 as 
TPS71728DSER 296-21976-2-ND  |2.8V, 150mA LDO Regulator 1677.00/3,000 TPS72518KTTT 296-12695-2-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulato 91.00/50 
TPS71729DCKR 296-22481-1-ND___| 2.9V, 150mA LDO Regulator 135 1.13.90 TPS72525DCQR 296-12696-1-ND __|2.5V, 1A LDO Linear Regulato 248 198 1.54 
TPS71729DCKR 296-22481-2-ND —_| 2.9V, 150mA LDO Regulator 1755.00/3,000 TPS72525DCQR 296-12696-2-ND _|2.5V, TALDO Linear Regulato 3465.00/2,500 
TPS71730DCKR 296-19674-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator 135 113 90 TPS72525KTTT 296-12697-1-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulato AR) Bev 
TPS71730DCKR 296-19674-2-ND —_| 3V, 150mA LDO Regulator 1755.00/3,000 TPS72525KTTT 296-12697-2-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulato 91.00/50 
TPS71733DCKR 296-19675-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator 135 143 90 TPS72615DCOR 296-12958-1-ND _|1.5V. 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
Reo UKe et ee tL AB0AmA a — : ge Regulator with Supervisor.............SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 
i -T- OV, mi eguiator. Ke fe 3 = 9 A 
TPS71733DRVT | 296-20695-2-ND —_| 3.3V; 150mA LDO Regulator 492.50/250 TS72E1SDCR RE Ceciictoc tty Sunes oe Une one Mette 
TPS71733DSER 296-22054-1-ND aS oe Hole, b High Bandwidth here ena ee TPS72615KTTT 296-13751-1-ND | 1.5V, 1A Low Input Voltage, LOO Linear 
1S Ingar Neg. : 4 é Regulator with Supervisor... ..DDPAK-5 2.93 2.34 — 
71733DSER 296-22054-2-ND _/3.3V, 150mA Low Noise, High Bandwidth TPS72615KTTT 296-13751-2-ND _|1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
PSRR LDO Linear Reg 1677.00/3,000 Regulator with Supervisor DDPAK-5 91.00/50 
TPS71812-33DRVR | 206-22009-1-ND _|3.3V, Dual, 200mA Output, ee - 
High PSRR LDO Li TPS72616DCQR 296-13705-1-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
ig) inear Reg. . n/n a0 pel hO5) Regu ith S Fi S0T-223-6 248 198 154 
TPS71812-33DRVR | 296-22009-2-ND —_|3.3V, Dual, 200mA Output, Low Noise, egulator with Supervisor........... 801-228-672: As 
High PSRR LDO Linear Reg. ...6-SON 2688.00/3,000 TPS72616DCQR 296-13705-2-ND 1.6V,1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71818-27YZCR | 296-22985-1-ND | 2.7V, Dual 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor.............. SOT-223-6 3465.00/2,500 
LDO Regulator 4175 1.40 1.05 TPS72616KTIT 296-13752-1-ND 1.6V,1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71818-27YZCR | 296-22985-2-ND _|2.7V, Dual 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor............-DDPAK-5 2.93 2.34 — 
LDO Regulator 6-DSBGA 2688.00/3,000 TPS72616KTTT 296-13752-2-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71828-28YZCR | 296-22986-1-ND —_ 2.8V, Dual 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor............-DDPAK-5 91.00/50 
LDO Regulator 6-DSBGA 1.75 1.40 1.05 TPS72618DCQR 296-12959-1-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71828-28YZCR 296-22986-2-ND 2.8V, Dual 200mA Output, High Performance, TeS7d61aNCOR Bee SOERONIN ; BG ‘wth Shea Ag ia SOT-223-6 248 1.98 1.54 
LDO Regulator 6-DSBGA 2688.00/3,000 -12959-2- ow Input Voltage, inear 
TPS71828-30DRVR | 206-22482-1-ND | 3V, Dual, 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor............. SOT-223-6 3465.00/2,500 
LDO Regulator .-6SON 1.75 1.40 1.05 TPS72618KTTT 296-13753-1-ND | 1.8V, TA Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71828-30DRVR | 296-22482-2-ND 3V, Dual, 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor... .-DDPAK-5 2.93 2.34 _ 
LDO Regulator ... 6-SON 2688.00/3,000 TPS72618KTTT 296-13753-2-ND —_|1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71913-28DRVR =| 296-22483-1-ND 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor... 91.00/50 
LDO Regulator .-6-SON 1.75 1.40 1.05 TPS72625DCQR 296-12960-1-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LI 
TPS71913-28DRVR =| 296-22483-2-ND 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, Regulator with Supervisor... 2.48 1.98 1.54 
LDO Regulator 6-SON 2688.00/3,000 TPS72625DCQR 296-12960-2-ND —|2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71918-12DRVR | 296-22010-1-ND 1 ipo Avie Output, High Performance, Age Gao) Oe Regulator with Supervisor............... SOT-223-6 3465.00/2,500 
6 : : : TPS72625KTTT 296-13754-1-ND | 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Li 
TPS71918-12DRVR | 296-22010-2-ND | 1.2V, Dual, 200mA Output, High Performance, Regulator with Sipervisnt 2.0000 A) Hey 
LOO Regulator --- 6-SON 2688,00/3,000 TPS72625KTTT 296-13754-2-ND /2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71926-15DRVR =| 296-21659-1-ND 1.5V, Dual, 200mA Output, High Performance, Regulator with Suparvor.: ...DDPAK-5 91.00/50 
LDO Regulator -8-SON 1.75 1.40 1.05 7PS73001DBVT 296-17576-1-ND  |1.22V to 5.5V LDO Regulator 7% 57 43 
TPS71926-15DRVR | 296-21659-2-ND 1.5V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73001DBVT 96-17576-2-ND 120 to 5 5V LDO Regulator. ss 78.75/250 
2688.00/3,000 ‘ : : : 

‘3 owes : TPS73018DBVT 296-17577-1-ND | 1.8V LDO Regulator 76 57 (43 
TPS71928-28DRVR eee CCN TNO Renita 175 140 1.05 TPS73018DBVT 296-17577-2-ND —_| 1.8V LDO Regulator 78.75/250 
TPS71928-28DAVA | 296-21660-2-ND |2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73025DBVR 20CsI7O78s1 NOES | 2.5V LOO Regulator a _) 

LDO Regulator "_6-SON 2688.00/3,000 TPS73025DBVR 296-17578-2-ND —_|2.5V LDO Regulator 663.00/3,000 
TPS71933-28DRVR |296-21661-1-ND —_| 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73028DBVT 296-18063-1-ND | 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
LDO Regulator SON 1.75 1.40 1.05 LDO Linear Regulator ... 7 57 AB 
TPS71933-28DRVR ‘| 296-21661-2-ND 2.8V, Dual, 200m TPS73028DBVT 296-18063-2-ND 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
LDO Regulator 2688.00/3,000 LDO Linear Regulator .. 78.75/250 
TPS71S5S-3SDRVA | 296-21662-1-ND | 3.3V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73028YZOR 396-21562-1-ND  |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
LDO Regulator .-6-SON 1.75 1.40 1.05 LDO Linear Regulator .. 7 84 63 48 
TPS71933-33DRVR | 296-21662-2-ND —_|3.3V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73028YZQR 296-21562-2-ND — |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
LDO Regulator... 2688.00/3,000 LDO Linear Regulator .. 819.00/3,000 
TPS72101DBVT 296-13004-1-ND | Low Input Voltage, TPS73028YZ0T 296-18734-1-ND —|2.8V, 200mA, Low Noise, 
LDO Linear Regulator Usk ilk) i) LDO Linear Regulator... 202 Oo oe 
TPS72101DBVT 296-13004-2-ND | Low Input Voltage, Cap Free 150mA TPS73028YZ0T 296-18734-2-ND  |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
LDO Linear Regulator 168.75/250 LDO Linear Regulator 95.50/250 
TPS72115DBVT 296-12518-1-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 135 113 90 TPS73030DBVT 296-17579-1-ND 3V LDO Regulator... OT-23-5 76 157 nds) 
TPS72115DBVT 296-12518-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 168.75/250 TPS73030DBVT 296-17579-2-ND 3V LDO Regulato OT-23-5 78.75/250 
TPS72416DBVT 296-12519-1-ND __| 1.6V, 150mA LDO Regulator 135 113 90 TPS73033DBVR 296-17580-1-ND _|3.3V LDO Regulator 0T-23-5 72 54 A 
TPS72116DBVT 296-12519-2-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator 168.75/250 7680-021 53.1 
APSO ADBUT DO642520-1-ND | 1.8V. 1S0mA LDO Regulator ag a en TPS73033DBVR 296-17580-2-ND —[3.3V LDO Regulator 07-23-6 702.00/3,000 
TPS73047DBVR 296-20713-1-ND |200mA LDO Regulatoi 0T-23-5 76 57 43 
TPS72418DBVT 296-12520-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator 168.75/250 Seno Spa 
; ; TPS73047DBVR 296-20713-2-ND  |200mA LDO Regulator 0T-23-5 741.00/3,000 
TPS72201DBVR 296-17874-1-ND —_| Adj., 50mA LDO Linear Regulator 123 1.03 82 eee : 
! : TPS73101DBVT 296-15800-1-ND | Adj., 150mA LDO Regulato! 0T-23-5 1.44 1.20 96 
TPS72201DBVR 296-17874-2-ND _| Adj. 50mA LDO Linear Regulator 1599.00/3,000 TPS7a101DBVT Beene NGI Adi’ 130mALDO Regulato 180.00/250 
TPS72201DBVT 296-15677-1-ND | Adj., 50mA LDO Linear Regulator kn I) TPS73/01MDBVREP ISoRtONoTneENG _ qE0mALDOR 9 i OHS mar IGommtISH 
TPS72201DBVT 296-15677-2-ND __| Adj., 50mA LDO Linear Regulator 168.75/250 7. Aer i., 150m. eguiator ; ae ils 
TPS72015DBVT 296-12521-1-ND | 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg, 435 143 90 TPS73101MDBVREP |296-21275-2-ND | Adj., 150mA LDO Regulato! 4158.00/3,000 
TP87201SDBVT 296-12521-2-ND | 1'5V. 50mA Low Vin, LDO Reg, 468.75/250 TPS73115DBVT 296-15801-1-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulatoi 144° 120 96 
TPS72216DBVT 296-12522-1-ND _| 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 113 90 TPS73115DBVT 296-15801-2-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulatoi 180.00/250 
TPS7S016DBVT 296-12522-2-ND ~~ |1.6V. 50mA Low Vin, LDO Reg, 768.75/250 TPS73115MDBVREP | 296-22484-1-ND _|1.5V, 150mA LDO Regulato! 248 198 1.54 
TPS72218DBVT 996-12523-1-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 1.13 90 TPS73115MDBVREP_ | 296-22484-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulato: 4158.00/3,000 
TPS72218DBVT 296-12523-2-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 1PS73118DBVT 296-15802-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 144 1.20.96 
TPS72301DBVT 296-15798-1-ND Adj., 200mA LDO Regulator. 270 216 1.68 TPS73118DBVT 296-15802-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 180.00/250 
TPS72301DBVT 296-15798-2-ND __| Adj., 200mA LDO Regulator. 399.00/250 TPS73118MDBVREP |296-22485-1-ND —_|1.8V, 150mA LDO Regulato! 248 198 1.54 
TPS72325DBVT 296-15799-1-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator. 270 216 1.68 TPS73118MDBVREP | 296-22485-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 4158.00/3,000 
TPS72325DBVT 296-15799-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Regulator 399.00/250 TPS73125DBVT 296-15803-1-ND — |2.5V, 150mA LDO Regulato’ 1441.20 96 
TPS72501DCQR 296-13524-1-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73125DBVT 296-15803-2-ND  |2.5V, 150mA LDO Regulato! 180.00/250 
Regulator with Supervisor SOT-223-6 248 198 1.54 TPS73125MDBVREP |296-22486-1-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulato! 248 1.98 1.54 
TPS72501DCQR 296-13524-2-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73125MDBVREP |296-22486-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulato! 4158.00/3,000 
Regulator with Supervisor.............- SOT-223-6 3465.00/2,500 TPS73130DBVT 296-15804-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 144 1.20 96 
TPS72501DT 296-13805-1-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73130DBVT 296-15804-2-ND | 3V, 150mA LDO Regulator. 180.00/250 
Regulator with Supervisor . 461 3.69 2.87 TPS73130MDBVREP |296-22487-1-ND | 3V, 150mA LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS72501DT 296-13805-2-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear | TPS73130MDBVREP | 296-22487-2-ND | 3V, 150mA LDO Regulator. 4158.00/3,000 
ee een Sera NG hier battery eae 681.75/250 TPS73131DBVR 296-20788-1-ND —|3.1V, 150mA LDO Regulato 129 1.08 86 
2287-1 TPS73131DBVR 296-20788-2-ND _|3.1V, 150mA LDO Regulato! 1677.00/3,000 
Reg. with Supervisor... ----DDPAK Beas ae a2 TPS73132DBVT 296-17422-1-ND |3.2V, 150mA LDO Regulatoi 74a 120 96 
TPS72501KTTR 286-20877-E-ND—|AG., Low Input Voltage, TATDO Linear TPS73132DBVT 296-17422-2-ND — |3.2V, 150mA LDO Regulato! 180.00/250 
Reg. with Supervisor... ....5-DDPAK 845.00/500 OW 9 Fi 
a parbequicant 296-13525-1-ND | Adj. Low Input Voltage. 1A LDO Linear TPS73132MDBVREP |296-22488-1-ND | 3.2V, 150mA LDO Regulato! 248 198 1.54 
Regulator with Supervisor Ped ooh oa = TPS73132MDBVREP |296-22488-2-ND — | 3.2V, 150mA LDO Regulato! 4158.00/3,000 
TPS72501KTTT 296-13525-2-ND | Adj Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73133DBVT 296-15805-1-ND _|3.3V, 150mA LDO Regulatoi 144 120 96 
ee oo a eee ee 
= 4 -| i . ¥ es clio. OV, Im. egulator. x Ft id 
TPS72515DCQR 296-12692-T-ND/1-5V, TALDO Linear Regulator.......SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 TPS73133MDBVREP |296-20480-2-ND _ [3.3V' 1S0mALDO Revulato Petianad 
TPS72515DCQR 296-12692-2-ND | 1.5V, 1A LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 3465.00/2,500 
P87251SKTIT 296-12693-1-ND | 1.5V’ 1A LDO Linear Regulator POR Patt TPS73150DBVT 296-15806-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 144° 120 96 
PS70515KTIT 296-12693-2-ND | 1.5V’ 1A LDO Linear Regulator 91.00/50 TPS73150DBVT 296-15806-2-ND _|5V, 150mA LDO Regulator. 180.00/250 
TPS72516DCQ 296-14393-5-ND __|1.6V, 1A LDO Linear Regulator......... 248 198 1.54 TPS73150MDBVREP |296-22490-1-ND —|5V, 150mA LDO Regulator. 248 198 1.54 
TPS72516DCQR 296-14420-1-ND __|1.6V, TALDO Linear Regulator........SOT-223-6 248 1.98 1.54 TPS73150MDBVREP | 296-22490-2-ND —_|5V, 150mA LDO Regulator. 4158.00/3,000 
TPS72516DCOR 296-14420-2-ND | 1.6V, 1A LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 3465.00/2,500 TPS73201DBVT 296-15807-1-ND —_ Adj., 250mA LDO Regulato! 1.78 142 1.07 
TPS72516KTIT 296-15951-1-ND 1.6V, 1A LDO Linear Regulator 293 2.34 — 1PS73201DBVT 296-15807-2-ND Adj., 250mA LDO Regulato 248.50/250 
TPS72516KTTT 296-15951-2-ND —_| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator 91.00/50 TPS73201DCQR 296-16861-1-ND _| Adj., 250mA LDO Regulatoi 1.78 142 1.07 
TPS72518DCQR 296-12694-1-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator 248 198 154 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Te Digi-Key Price Each UsLs Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TPS73201DCQR 296-16861-2-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulator... .S0T-223-6 2272.50/2,500 TPS73725DCQR 296-22680-1-ND —_| 2.5V, 1A LDO Regulator. SOT-223-6 1.50 1.20 .90 
TPS73201DRBT 296-18079-1-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulato: 1.78 142 1.07 TPS73725DCQR 296-22680-2-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator. SOT-223-6 1920.00/2,500 
TPS73201DRBT 296-18079-2-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulato: 248.50/250 TPS73733DCQR 296-22681-1-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator. SOT-223-6 1.50 1.20 .90 
TPS73201MDBVREP |296-21277-1-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulatoi 356 2.85 2.22 TPS73733DCQR 296-22681-2-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator. SOT-223-6 1920.00/2,500 
TPS73201MDBVREP | 296-21277-2-ND __| Adj., 250mA LDO Regulato! 5973.00/3,000 TPS74201KTWT 296-21505-1-ND __| Adj., 1.5A LDO with Prog. SS. -DDPAK 5.00 4.00 — 
TPS732010DBVRQ1_ | 296-19676-1-ND Adj., 250mA LDO Regulato’ 490 1.52 144 TPS74201KTWT 296-21505-2-ND Adj., 1.54 LDO with Prog. SS. 7-DDPAK 168.75/50 
TPS732010DBVRQ1 |296-19676-2-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulatoi 2919.00/3,000 TPS74201RGWR 296-19890-1-ND | Adj., 1.54 LDO with Prog. SS. 2 5.06 4.05 3.15 
TPS73213DBVR 296-20714-1-ND 250mA LDO Regulato! 155 124 93 TPS74201RGWR 296-19890-2-ND Adj., 1.5A LDO with Prog. SS. 8505.00/3,000 
TPS73213DBVR 296-20714-2-ND 250mA LDO Regulato! 2382.00/3,000 TPS74201RGWT 296-19891-1-ND Adj., 1.5A LDO with Prog. SS. 5.00 4.00 3.38 
TPS73215DBVT 296-15808-1-ND _| 1.5V, 250mA LDO Regulator. 1.78 142 1.07 TPS74201RGWT 296-19891-2-ND__| Adj., 1.54 LDO with Prog. SS. 812.50/250 
TPS73215DBVT 296-15808-2-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulator. 248.50/250 TPS74301KTWT 296-21506-1-ND | Adj., 1.5A LDO Regulator 5.00 400 — 
TPS73215DCQR 296-16862-1-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-223-6 1.78 142 1.07 TPS74301KTWT 296-21506-2-ND | Adj., 1.5A LDO Regulator 168.75/50 
TPS73215DCQR 296-16862-2-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulator. . SOT-223-6 2272.50/2,500 TPS74301RGWT 296-19892-1-ND | Adj., 1.5A LDO Regulator 5.00 4.00 3.38 
TPS73215MDBVREP | 296-22491-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 356 285 2.22 TPS74301RGWT 296-19892-2-ND | Adj., 1.5A LDO Regulator 812.50/250 
TPS73215MDBVREP | 296-22491-2-ND _|1.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 5973.00/3,000 TPS74401KTWT 296-21507-5-ND_| Adj., 3A LDO Regulato 6.50 5.20 4.39 
TPS73216DBVT 296-17423-1-ND | 1.6V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 178 142 1.07 TPS74401RGWT 296-19893-1-ND —_/Adj., 3A LDO Regulato’ 6.50 5.20 4.39 
TPS73216DBVT 296-17423-2-ND | 1.6V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 248.50/250 Teena Rawr oie eee eNO ve ante i panesnlats ; aa Cae eos 4 
TPS73216MDBVREP |296-22492-1-ND —_| 1.6V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 3.56 2.85 2.22 -22987-1- + - : : 
TPS73216MDBVREP |296-22492-2-ND ‘/1.6V, 250mA LDO Regulator, SOT-23-5 5973.00/3,000 TPS74701DRCR 296-22987-2-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulatot 4158.00/3,000 
TPS73218DBVT 296-15809-1-ND __| 1.8V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.78 1.42 1.07 Ter agoTRER SaaS a _ roo Regulator oe ee vite 
5 -2-| 93-1 - = 2-| ij. egulator 00/3, 
Tesrsoreocor | 286-16863-T-ND |18V250mALDO Regutor... SOT-205 178 142 107 | TPS@48OTRGWR — |286-21877--ND —_|1.5ALDO Regulator 338,270 2.10 
PS73218DCOR 296-16863-2-ND | 1.8V, 250mA LDO Regulator. “SOT-223-6 2272.50/2,500 Teneo eee are 1.5A LDO Regulator Fae 
TPS73218MDBVREP |296-22493-1-ND —_| 1.8V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 356 2.85 2.22 tee AOOKTWR: FOAL 55 Se SEO) 
TPS73218MDBVREP | 296-22493-2-ND _| 1.8V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 5973.00/3,000 : 
TPS73219DBVR 296-23380-1-ND _|1.9V, 250mALDO Reg. NEW!.....SOT-23-5 163 1.30 98 TESTAS01RGWR Been Dae if ass 
TPS73219DBVR 296-23380-2-ND | 1.9V, 250mA LDO Reg. NEW! SOT-23-5 2496.00/3,000 TPETSIOIORWP Bae aah GAiSER IDDIR ee 
TPS73225DBVT 996-15810-1-ND _|2.5V 250mA LDO Regulator. $0T-23-5 1.78 142 1.07 H j.. 1.5 egulat 3.60 2.88 2.24 
: TPS75103YFFR 296-21284-1-ND | LDO Two-Bank LED Driver. 163 130 98 
TPS73225DBVT 296-15810-2-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 248.50/250 te eet Bae TITRE LDO Two. Bank LED Drives RERINAGED 
TPS73225DCQR 296-16864-1-ND _| 2.5V, 250mA LDO Regulator. .S0T-223-6 1.78 142 1.07 Nis eee 
TPS73225DCOR 296-16864-2-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator........... SOT-223-6 2272.50/2,500 Tere latin Bena) LOO Two-Bank LED Driver. TS Gnarmdr, 
TPS73225MDBVREP |296-22494-1-ND —_| 2.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 3.56 2.85 2.22 1P8751150PWP Fan GIy ek i5V “LEA DORedilator: agi Bea ban 
TPS73225MDBVREP |296-22494-2-ND —_|2.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 5973.00/3,000 TPR7EHaOBWE pone NT fay. VBA IDO Redilator Ba GE Don 
TPS73230DBVT 296-15811-1-ND | 3V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.78 1.42 1.07 TPS75/25MPWPREP. [SERRE OEE 2 5" 4/EA.LDO Reculsto Sin Ge aGe 
TPS73230DBVT 296-15811-2-ND _|3V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 248,50/250 +BS7STFEMPWEREP D596 D550 END 1751 SE LDOR 9 at ROCIO 
TPS73230DCOR 206-16865-1-ND | 3V, 250mA LDO Regulator “S0T-223-6 1.78 1.42 1.07 +p84781950PWP Daerah Bey EA LDO Revilata aN EA Ba 
TPS73230DCQR 296-16865-2-ND | 3V, 250mA LDO Regulator. .S0T-223-6 2272.50/2,500 P8751 33QPWP °96-2677-5.ND 3.3V. 15A LDO Regulato 360 288 204 
Se ner 296-22495-1-ND | 3V, 250mA LDO Regulator: 3.56 2.85 | 2.22 TPS75201MPWPREP |296-22502-1-ND | Adj., 2A LDO Regulator 612 490 414 
73230MDBVREP | 296-22495-2-ND | 3V, 250mA LDO Regulator. 5973.00/3,000 TP875201MPWPREP |296-22502-2-ND __| Adj.” 2A LDO Regulato 7650.00/2,000 
TPS73233DBVT 296-15812-1-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.78 142 1.07 TPS7ED0T0PWP SOGDE7ESND Adj 2K LDO Regulato see 
TPS73233DBVT 296-15812-2-ND __|3.3V, 250mA LDO Regulator. -., S0T-23-5 248,50/250 TPS752010PWPREP |296-22503-1-ND | Adj. 2A LDO Regulato 551 441 343 
TPS73233DCQR 296-16866-1-ND —_|3.3V, 250mA LDO Regulator. .S0T-223-6 178 1.42 1.07 TPS752010PWPREP |296-22503-2-ND | Adj. 2A LDO Regulato 6248.00/2,000 
TPS73233DCQR 296-16866-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. . SOT-223-6 2272.50/2,500 TPS75215QPWP 296-2679-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator. 4.05 3.24 252 
TPS73233MDBVREP | 296-22496-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 3.56 2.85 2.22 TPS75215QPWPREP | 296-18154-1-ND 1.5V, 2A LDO Regulator. 551 441 3.43 
TPS73233MDBVREP | 296-22496-2-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 5973.00/3,000 ABIEAG 
TPS73250DBVT |296-15873-1-ND |5V, 250mA LDO Regulator SOT25 178 142 ‘1.07 Te OaaP iE (ERD OE ASM ey’ on Loo Reeser: Aton oor ae 
TPS73250DBVT 296-15813-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 248.50/250 TPS752180PWPREP |296-20791-1-ND _|1.8V. 2A LDO Regulator. 551 441 343 
TPS73250DCQR 296-16867-1-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. .S0T-223-6 1.78 142 1.07 TPS752180PWPREP |296-20791-2-ND | 1.8V. 2A LDO Regulator. 6248.00/2,000 
TPS73250DCQR 296-16867-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. .S0T-223-6 2272.50/2,500 TPS752180PWPROI |296-15279-1-ND _|1.8V, 2A LDO Regulator. 473. 378 2.94 
TPS73250MDBVREP_ | 296-22497-1-ND _| 5V, 250mA LDO Regulator. ..S0T-23-5 3.56 2.85 2.22 TPS752180PWPROT | 296-15979-2-ND 1. 8V-2A LDO Regulator 5356.0072,000 
TPS73250MDBVREP | 296-22497-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 5973.00/3,000 TPS75225QPWP 296-2681-5-ND 2.5V, 24 LDO Regulator. 405 3.24 252 
TPS73601DBVT 296-15814-1-ND Adj., 400mA LDO Regulato SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS75225QPWPREP | 296-22504-1-ND 2.5V, 2A LDO Regulator. 551 441 3.43 
TPS73601DBVT 296-15814-2-ND —_| Adj., 400mA LDO Regulatot SOT-23-5 315.00/250 TPS75225QPWPREP | 296-22504-2-ND | 2.5V, 2A LDO Regulator. 6248.00/2,000 
TPS73601DCQR 296-16909-1-ND Adj., 400mA LDO Regulato! .S0T-223-6 2.25 1.80 1.35 TPS75233QPWP 296-2682-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator. 4.05 3.24 2.52 
TPS73601DCQR 296-16909-2-ND __| Adj., 400mA LDO Regulator... _S0T-223-6 2880.00/2,500 TPS750330PWPREP |296-18155-1-ND 13.3V.2A LDO Regulator 551 4413.43 
TPS73601DRBT 296-17620-1-ND | Adj., 400mA LDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 TPS752330PWPREP |296-18155-2-ND  |3.3V, 2A LDO Regulator. 6248.00/2,000 
TPS73601DRBT 296-17620-2-ND —_| Adj., 400mA LDO Regulatot 332.50/250 TPS752330PWPRQ1 | 296-15280-1-ND —_|3.3V, 2A LDO Regulator. 473 3.78 2.94 
TPS73601MDBVREP | 296-20789-1-ND —_| Adj., 400mA LDO Regulato! 3.65 2.92 2.27 TPS75233QPWPRQ1 | 296-15280-2-ND  /3.3V, 2ALDO Regulator. 5356.00/2,000 
TPS73601MDBVREP | 296-20789-2-ND Adj., 400mA LDO Regulato 6123.00/3,000 TPS75301QPWP 296-2683-5-ND Adj., 1.5A LDO Regulator 3.83 3.06 2.38 
TRet2615DBVC eodalee|SaleNE mal 1.5V, 400mA LOO Regulator. es _li) Ls TPS753010PWPREP |296-22505-1-ND Adj, 1.5A LDO Regulator 5.20 4.16 3.24 
TPS73615DBVT 296-15815-2-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator. .. SOT-23-5 315.00/250 TPS753010QPWPREP_ | 296-22505-2-ND Adj., 1.54 LDO Regulator 5890.00/2,000 
TPS73615DCQR 296-16910-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator. .SOT-223-6 2.25 1.80 1.35 TPS753010PWPRQ1 | 296-15281-1-ND Adj., 1.54 LDO Regulator 450 3.60 2.80 
TPS73615DCQR 296-16910-2-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator. .SOT-223-6 2880.00/2,500 TPS753010PWPRQ1 | 296-15281-2-ND Adj., 1.5A LDO Regulator 5100.00/2,000 
TPS73615DRBT 296-18640-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 TPS75315QPWP 296-2684-5-ND 1.5V, 1.54 LDO Regulato 383 3.06 2.38 
TPS7S615DRBT___ [Zee aS NORE 1.5V, 400mA LDO Regulator. seein TPS7531SOPWPREP |296-22506-1-ND _|1.5V, 1 5ALDO Regulator. 6.20 4.16 3.24 
TPS73615MDBVREP | 296-21278-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator. 466 3.73 2.90 TPS75315QPWPREP_ | 296-22506-2-ND 1.5V, 1.5A LDO Regulato! 5890.00/2,000 
TPS73615MDBVREP | 296-21278-2-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 TPS75318QPWP 296-2685-5-ND 1.8V, 1.54 LDO Regulato 3.83 3.06 2.38 
TPS73618DBVT 296-15816-1-ND —_| 1.8V, 400mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 TPS75318QPWPREP |296-22507-1-ND —_| 1.8V, 1.5A LDO Regulato 5.20 4.16 3.24 
TPS73618DBVT 296-15816-2-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator. 315.00/250 TPS75318QPWPREP | 296-22507-2-ND _[1.8V, 1.54 LDO Regulato 5890.00/2,000 
TPS73618DCQR 296-16911-1-ND _| 1.8V, 400mA LDO Regulator. -S0T-223-6 2.25 1.80 1.35 TPS753180PWPROT | 296-15282-1-ND | 1.8V.1.5A LDO Regulato 450 360 2.80 
TPS73618DCQR 296-16911-2-ND 1.8V, 400mA LDO Regulator. . SOT-223-6 2880.00/2,500 TPS75318QPWPRQ1 | 296-15282-2-ND 1.8V, 1.54 LDO Regulato: 5100.00/2,000 
TPS73618MDBVREP_ | 296-21279-1-ND 1.8V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 3.73 2.90 TPS75325QPWP 296-2686-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulatoi 3.83 3.06 2.38 
TPS73618MDBVREP | 296-21279-2-ND 1.8V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS75325QPWPREP | 296-22508-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulato 520 416 3.24 
TPS73625DBVT 296-15817-1-ND 2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 2.25 180 1.35 TPS75325QPWPREP | 296-22508-2-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulatoi §890.00/2,000 
TPS73625DBVT 296-15817-2-ND 2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS753330PWP 296-2687-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulato 3.83. 3.06 2.38 
TPS73625DCQR 296-16912-1-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. “$01-223-6 225 180 1.35 TPS753330PWPREP |296-22509-1-ND | 3.3V, 1.5A LDO Regulato 5.20 4.16 3.24 
TPS73625DCQR 296-16912-2-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-6 2880.00/2,500 TPS75333QPWPREP | 296-22509-2-ND | 3.3V, 1.5 LDO Regulato 5890.00/2,000 
TPS73625MDBVREP |296-21280-1-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 3.73 2.90 TPS753330QPWPRQ1 |296-15283-1-ND —_|3.3V, 1.5A LDO Regulato 450 3.60 2.80 
TPS73625MDBVREP |296-21280-2-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS753330PWPRQ1 | 296-15283-2-ND _|3.3V, 1.5A LDO Regulator... 5100.00/2,000 
TPS73630DBVT 296-15818-1-ND__| 3V, 400mA LDO Regulator. S0T-23-5 2.25 1.80 _ 1.35 TPS754010PWP 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulator O-HTSSOP 3.94 3.15 245 
TPS73630DBVT 296-15818-2-ND | 8V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75415QPWP 296-2689-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator. 3.94 3.15 2.45 
TPS73630DCQR 296-16913-1-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-6 225 1.80 1.35 TPS75418QPWP 296-2690-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator. 3.94 3.15 2.45 
TPS73630DCQR 296-16913-2-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-6 2880.00/2,500 TPS75425QPWP 296-2691-5-ND 2.5V, 2A DO Regulator. 3.94 3.15 2.45 
TPS73630MDBVREP | 296-21281-1-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 4.66 3.73 2.90 TPS75433QPWP 296-2692-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator. 3.94 3.15 2.45 
TPS73630MDBVREP | 296-21281-2-ND _|3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS75501KC 296-10988-5-ND | Adj., 5A LDO Regulato 6.00 4.80 4.05 
TPS73632DBVT 296-17424-1-ND _|3.2V, 400mA LDO Regulator. S0T-23-5 225 180 135 TPS75501KTTT 296-15992-1-ND —_| Adj., 5A LDO Regulato 6.00 4.80 — 
TPS73632DBVT 296-17424-2-ND | 3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75501KTTT 296-15992-2-ND —_| Adj., 5A LDO Regulator... 202.50/50 
TPS73632MDBVREP | 296-21282-1-ND —_| 3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 3.73 2.90 TPS75515KC 296-10990-5-ND —_‘| 1.5V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73632MDBVREP |296-21282-2-ND | 3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS75515KTTT 296-15911-1-ND _|1.5V, 5A LDO Regulator. 6.00 480 — 
TPS73633DBVT 296-15819-1-ND _|3.3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 225 1.80 1.35 TPS75515KTTT 296-15911-2-ND _|1.5V, 5A LDO Regulator. 02.50/50 
TPS73633DBVT 296-15819-2-ND __|3.3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75518KC 296-10992-5-ND —_| 1.8V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73633DCQR 296-16914-1-ND —_| 3.3V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-6 225 1.80 1.35 TPS75518KTTT 296-15912-1-ND —_| 1.8V, 5A LDO Regulator. 6.00 480 — 
TPS73633DCQR 296-16914-2-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator. .S0T-223-6 2880.00/2,500 TPS75518KTTT 296-15912-2-ND —_| 1.8V, 5ALDO Regulator. 202.50/50 
TPS73633DRBR 296-17884-1-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator. 225 1.80 1.35 TPS75525KC 296-10994-5-ND__|2.5V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73633DRBR 296-17884-2-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator. 3456.00/3,000 TPS75525EVM 296-13591-ND Evaluation Module for TPS7552. 50.00 = i 
TPS73633EVM-066 | 296-19001-ND Evaluation Module for TPS73633-066 . 120 — — TPS75525KTTT 296-15913-1-ND | 2.5V, 5A LDO Regulator. 600 480 — 
TPS73633MDBVREP | 296-21283-1-ND —_|3.3V, 400mA LDO Regulator. 466 3.73 2.90 TPS75525KTTT 296-15913-2-ND ‘| 2.5V, 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS73633MDBVREP | 296-21283-2-ND —_ | 3.3V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 TPS75533KC 296-10996-5-ND —_|3.3V, 5SALDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73643DBVR 296-17498-1-ND —_| 4.3V, 400mA LDO Regulator. 2.03 1.62 1.22 TPS75533KTTT 296-15914-1-ND__|3.3V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 — 
TPS73643DBVR 296-17498-2-ND _| 4.3V, 400mA LDO Regulator. 3111.00/3,000 TPS75533KTTT 296-15914-2-ND _|3.3V, 5SALDO Regulator. 202.50/50 
TPS73701DC0 296-19481-5-ND | Adj., TALDO Regulator. 750 120 90 TPS75601KC 296-11947-5-ND 6.00 4.80 4.05 
TPS73701DRBR 296-22065-1-ND —_| Adj., 1A LDO Regulator. 150 120 90 TPS75601KTTT 296-15915-1-ND 6.00 4.80 — 
TPS73701DRBR 296-22065-2-ND —_| Adj., 1A LDO Regulator. 2304.00/3,000 TPS75601KTTT 296-15915-2-ND 202.50/50 
TPS73718DCQR 296-22889-1-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator .S0T-223-6 150 1.20 90 TPS75615KC 296-11949-5-ND _|1.5V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73718DCQR 296-22889-2-ND _| 1.8V, 1A LDO Regulator _SOT-223-6 1920.00/2,500 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel’” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


INSTRUMENTS 
Uele Digi-Key Price Each it Digi-Key oe Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description PKG sae! 25 100 
TPS75615KTTT 296-15916-1-ND _|1.5V, 5SALDO Regulator 6.00 480 — TPS76325DBVT 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator... 96 72 54 
TPS75615KTTT 296-15916-2-ND —_| 1.5V, 5A LDO Regulator 202.50/50 TPS76325DBVT 296-2701-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato 99.50/250 
TPS75618KC 296-11951-5-ND —_| 1.8V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 TPS76327DBVR 296-11018-1-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulato 84 «6348 
TPS75618KTTT 296-15917-1-ND —_| 1.8V, 5A LDO Regulator 600 480 — TPS76327DBVR 296-11018-2-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulator... 819.00/3,000 
TPS75618KTTT 296-15917-2-ND__| 1.8V, 5A LDO Regulator 202.50/50 TPS76327DBVT 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator... Co ea 
TPS75625KC 296-11953-5-ND | 2.5V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 TPS76327DBVT 296-2702-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato 99.50/250 
TPS75625KTTT 296-15918-1-ND | 2.5V, 5A LDO Regulator 6.00 480 — TPS76328DBVR 296-11019-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulato 84 63 48 
[ee eeeeRtTT Se Oe ND PEN: BA roe eres ea Soe a TPS76328DBVR 296-11019-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulato 819.00/3,000 
-11955-5-| 3V, : : : TPS76328DBVT 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulat 96 72 54 
TPS75683KTTT 296s1SO19SIEND ET) 3.3V, 5A LOO Regulator olin ea) TPS76328DBVT 296-2703-2ND__|8V: 150mA LDO Regulato 99.50/250 
TPS75633KTTT 296-15919-2-ND _|3.3V, 5SALDO Regulator 202.50/50 41020-1- 
ee SOR1O09B.5-ND | Aj. 3A LDO Rewlator Pa maanmere TPS76330DBVR 296-17020-1-ND_/3V, 150mA LDO Regulator. 8463S 
| TPS76330DBVR 296-11020-2-ND | 3V, 150mA LDO Regulator. 819.00/3,000 
TPS75701KTTT 296-15920-1-ND | Adj., 3A LDO Regulator. 540 4320 — Si 
! TPS76330DBVT 296-2704-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 96 72 54 
TPS75701KTTT 296-15920-2-ND | Adj., 3A LDO Regulator. 12.25/50 So 
TPS76330DBVT 296-2704-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 99.50/250 
TPS75715KC 296-11000-5-ND__|1.5V, 3A LDO Regulator 5.40 4.32 3.65 TPS76333DBVR 296-11021-1-ND __|3.3V, 150mA LDO Regulato 84 63AB 
TPS/o71SKTUT eae ee aig NOM 1.5V. 3A LOO Regulator Oe 32 TPS76333DBVR _|296-11021-2-ND _|3.3V, 150mALDO Regulato 819.00/3,000 
TPS75715KTTT 296-15921-2-ND | 1.5V, 3A LDO Regulator 182.25/50 ve 9 aa 
Cane | TPS76333DBVT 296-2705-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator... 96 72 54 
TPS75718KC 296-11002-5-ND —_| 1.8V, 3A LDO Regulator 540 4.32 3.65 
eerie oa TPS76333DBVT 296-2705-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 99.50/250 
TPS75718KTTT 296-15922-1-ND | 1.8V, 3A DO Regulator 5.40 4.32 Tesvesazoppvnc |SsceiaeieeNnM 3 av" 180mA LDO Recul Aye ee en 
TPS75718KTTT 296-15922-2-ND _| 1.8V, 3A DO Regulator 182.25/50 7 1749-1. -3V, 150m. egulato : 72S 
TPS75725KC 796-11004-5-ND ~|2.5V-3A LDO Regulator S/AQ ied Sones TPS76333QDBVRQ1 | 296-17749-2-ND__|3.3V, 150mA LDO Regulato 936.00/3,000 
TPS75725KTTT 296-15923-1-ND  |2.5V’ 3A LDO Regulator 540 432 — TPS76338DBVT 296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulato 96 72 «A 
TPS75725KTIT 296-15923-2-ND —_|2.5V. 3ALDO Regulator 492°25/50 TPS76338DBVT 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulato 99.50/250 
TPS75733KC 296-11006-5-ND —_|3.3V, 3A LDO Regulator 540 4.32 3.65 TPS76350DBVR 296-11023-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 84 63 48 
TPS75733KTTT 296-15924-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator 540 432 — TPS76350DBVR 296-11023-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 819.00/3,000 
TPS75733KT1T 296-15924-2-ND |3.3V. 3A LDO Regulator 780.25/50 TPS76350DBVT 296-2707-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 84 638 
TPS75801KC 296-11957-5-ND | Adj., 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 3.65 TPS76350DBVT 296-2707-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 99.50/250 
TPS75801KTTT 296-15925-1-ND Adj., 3A LDO Regulator. 540 4.32 — TPS76425DBVR 296-11024-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato: 96 a2) 354: 
TPS75801KTTT 296-15925-2-ND | Adj., 3A LDO Regulator. 182.25/50 TPS76425DBVR 296-11024-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulatoi 936.00/3,000 
TPS75815KC 296-11959-5-ND _|1.5V, 3A LDO Regulator 540 432 3.65 TPS76425DBVT 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato 108 81 61 
TPS75815KTIT 296-15926-1-ND |1.5V, 3A LDO Regulator 540432 — TPS76425DBVT 296-2708-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator... 101.25/250 
TPS75815KTTT 296-15926-2-ND | 1.5V, 3A LDO Regulator 182.25/50 TPS76427DBVR 296-11025-1-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulator... 96 72 ~«A 
TPS75818KC 296-11961-5-ND —_| 1.8V, 3A LDO Regulator 540 4.32 3.65 TPS76427DBVR 296-11025-2-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulato' 936.00/3,000 
TPS75818KTTT 296-15927-1-ND | 1.8V, 3A LDO Regulator 5140) 4132) = TPS76427DBVT 296-2709-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato 81 «68 54 
TPS75818KTTT 296-15927-2-ND _| 1.8V, 3A DO Regulator 12.25/50 TPS76427DBVT 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato 101.25/250 
TPS75825KC 296-11963-5-ND | 2.5V, 3A LDO Regulator 540 432 3.65 TPS76428DBVR 296-11026-1-ND _| 2.8V, 150mA LDO Regulator... 96 72 54 
TPS75825KTTT 296-15928-1-ND | 2.5V, 3A LDO Regulator 540 432 — TPS76428DBVR 296-11026-2-ND _| 2.8V, 150mA LDO Regulator... 936.00/3,000 
TPS75825KTTT 296-15928-2-ND | 2.5V, 3A LDO Regulator 182.25/50 TPS76428DBVT 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulato 81 68 54 
TPS75833KC 296-11965-5-ND —_| 3.3V, 3A LDO Regulator 540 4.32 3.65 TPS76428DBVT 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulato 101.25/250 
TPS75833KTTT 296-15929-1-ND__|3.3V, 3A LDO Regulator 540 432 — TPS76430DBVT 296-2711-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 108 81 61 
TPS75833KTT 296-15929-2-ND _|3.3V, 3A LDO Regulator 182.25/50 TPS76430DBVT 296-2711-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 101.25/250 
TPS75901KC 296-12369-5-ND | Adj., 7.5A LDO Regulator 640 542 4.32 TPS76433DBVR 296-11028-1-ND — |3.3V, 150mA LDO Regulato (OG 72uemD4 
TPS75901KTTT 296-15930-1-ND | Adj., 7.5A LDO Regulato 640 512 — TPS76433DBVR 296-11028-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulato 936.00/3,000 
TASTOSOIRTTT 296-15930-2-ND —_| Adj., 7.5 LDO Regulato 216.00/50 TPS76433DBVT 296-2712-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulato 108 81 61 
75915KC 296-12371-5-ND__|1.5V, Fixed Out 7.5A LOO Regulator... T0-220-5 6.40 5.12 4.32 PS76433DBVT 96-2719-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 401.25/250 
Lea Pee ry ed out a ipa Regulator > Le 6.40 Pena a TPS76501D 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator. W255 10000 75 
i te aah OV, FIXe! ut 7. egulator ... 2 . 2, eta 
TPS75918KC 296-12373-5-ND | 1.8V; Fixed Out 7.5ALDO Regulator. T0-220-5 6.40 512 4.32 were ee vy iam the ae 12 100 ie 
TPS75918KTTT 296-15932-1-ND —_| 1.8V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator...T0-263-5 640 512 — TPS 76595) 096-2716-5-ND 2.5V. 150mA LDO Regulator 125 100 75 
TPS75918KTTT 296-15932-2-ND _| 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ... T0-263-5 216.00/50 he eee : : : 
= TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator... 125 100 75 
TPS75925KC 296-12375-5-ND | 2.5V, Fixed Out 75ALDO Regulator... 10-2205 640 512 432 1P876528D 296-2718-5-ND 2.BV, 150mA LDO Regulato 125 100 75 
TPS75925KTTT 296-15933-1-ND | 2.5V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator... T0-263-5 6.40 5.12 a : - : 
TPS75995KTTT 296-15933-2-ND  |2. SV’ Fived Out7 5A LDO Re pee TPS76530D 296-2719-5-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 125 100 75 
yi ; gulator =. 10-208°5 ates TPS765330 296-2720-5-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulat 125 100 75 
TPS75933KC 296-12377-5-ND —/3.3V,, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 6.40 512 4.32 7Pe pe Vactem eguiato : ; : 
TPS75933KTTT 296-15934-1-ND _|3.3V; Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 6.40 512 — 765500 296-2721-5-ND | SV, 150mA LDO Regulator. 1.25 1.00.75 
TPS75933KTTT 296-15934-2-ND |3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 TPS76601D eo djustable, 250mA LDO Reg ted ey 
; TPS76615D 296-2723-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator... 120 1.00 80 
TPS76XXXEVM-125 | 296-11042-ND Eval. Module for TPS76XXX-125 50.00 d 
TPS76030DBVR 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator... 5 108 90 72 TPS76615DR 296-2723-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulato 120 1.00 80 
TPS76030DBVR 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulatoi 5 1404.00/3,000 TPS76615DR 296-2723-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator... 1300.00/2,500 
TPS76032DBVR 296-8072-1-ND 3.2V, 50mA LDO Regulato 5 OS mn oO eeT2 Ut pea i vy za ie Regulator 120 00 60 
TPS76032DBVR 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulat 5 7404.00/3,000 ee SV, 250mm) egulato ‘ ‘ : 
Tpe7e032DRVR paso aeND oO Eateeey 2 eats 8 0008 1PS76627D 296-2726-5-ND _|2.7V, 250mA LDO Regulato 120 1.00 80 
TPS76033DBVR 296-8073-2-ND 5 1404.00/3,000 TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator... 1.20. 1.00 80 
TPS76038DBVR 296-8074-1-ND 5 108 909 72 TPS76630D 296-2728-5-ND 3V, 250mA LDO Regulator. 120 1.00 80 
TPS76038DBVR 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulato! 5 1404.00/3,000 TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 120 1.00 80 
TPS76050DBVR 296-8075-1-ND 5V, 50mA LDO Regulatoi 5 108 90 72 TPS76650D 296-2730-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 120 1.00 80 
TPS76050DBVR 296-8075-2-ND 5V, 50mA LDO Regulato! 5 1404.00/3,000 TPS767010D 296-2731-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 2.48 1.98 1.54 
TPS76130DBVR 296-11008-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 5 ertelimeeeOcmee 74) TPS767010PWP 296-8076-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76130DBVR 296-11008-2-ND — | 3V, 100mA LDO Regulator. 5 1443.00/3,000 TPS767010PWPR | 296-8076-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 248 1.98 1.54 
TPS76130DBVT 296-2693-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator. 5 | 198 103 82 TPS767010PWPR —_| 296-8076-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 2806.00/2,000 
TPS76130DBVT 296-2693-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator 5 153.75/250 TPS767010PWPREP |296-18156-1-ND —_| Adj., 1A LDO Voltage Regulator .. 3.38 270 2.10 
TPS76132DBVR 296-11009-1-ND | 3.2V, 100mA LDO Regulator. 5 eieiueeosine74| TPS767010PWPREP | 296-18156-2-ND _| Adj., 1A LDO Voltage Regulator .. 3826.00/2,000 
TPS76132DBVR 296-11009-2-ND | 3.2V, 100mA LDO Regulator. 5 1443.00/3,000 TPS767010PWPROT |296-16967-1-ND | Adj., 1A LDO Voltage Regulator. 293 234 1.82 
TPS76132DBVT 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator. 5 | 128 103 82 TPS767010QPWPRQ1 | 296-16967-2-ND | Adj., 1A LDO Voltage Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76132DBVT 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator. 5 153.75/250 TPS767150D 296-2732-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76133DBVR 296-11010-1-ND _|3.3V, T00mA LDO Regulator. 5 it 83 TPS76715QPWP 296-8077-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
Ue Baer dl wl vei anv, ‘oom mi Regulator. ' Pa 002 000k TPS76715QPWPREP | 296-22510-1-ND__|1.5V, 1A LDO Regulator. 3.38 270 2.10 
2695-1 SV, 100m: lequiator. : ’ : TPS767150PWPREP |296-22510-2-ND | 1.5V, 1ALDO Regulator. 3826.00/2,000 
TPS76133DBVT | 296-2695-2-ND _|3.3V, 100mALDO Regulator. 5 153.75/250 1P8767180D 996-2733-5-ND | 1.8V 1A LDO Regulator. Pisin somal! 
TPS76138DBVR 296-11011-1-ND _| 3.8V, 100mA LDO Regulator. S| att 9374 7PS76718QPWP 296-8078-5-ND 1'8V, 1A DO Regulator. 248 198 154 
TPS76138DBVR 296-11011-2-ND | 3.8V, 100mA LDO Regulator. 5 1443.00/3,000 TPS76718QPWPREP |296-22511-1-ND —|1.8V, 1A LDO Regulator. 3.38 2.70 2.10 
TPS76138DBVT 296-2696-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator. 5 ies ies ee TPS76718QPWPREP |296-22511-2-ND  |1.8V 4A LDO Regulator. 3826.00/2,000 
TPS76138DBVT 296-2696-2-ND _|3.8V. 100mA LDO Regulator. 5 153.75/250 Pera : our : 
TPS767180PWPRQ1 | 206-15284-1-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator. 293 234 1.82 
TPS76150DBVR 296-11012-1-ND | 5V, 100mA LDO Regulator. 5| wt 93 74 Peat 
TPS76718QPWPRQ1 | 296-15284-2-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76150DBVR 296-11012-2-ND __|5V, 100mA LDO Regulator. 5 1443.00/3,000 
TPS767250D 296-2734-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 248 198 1.54 
TPS76150DBVT 296-2697-1-ND BV, 100mA LDO Regulator 5 123 103 82  BpTGis: 
TPS767250PWP 296-8079-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 248 198 1.54 
TPS76150DBVT 296-2697-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator 5 153.75/250 Pigeon 
: TPS76725QPWPREP | 296-18157-1-ND | 2.5V, 1ALDO Regulator. 3.38 270 2.10 
TPS76201DBVR 296-11013-1-ND —_| Adjustable, 100mA LDO Regulatoi S| tt 93 74 agit qion 
! TPS767250PWPREP | 296-18157-2-ND _|2.5V, 1A LDO Regulator. 3826.00/2,000 
TPS76201DBVR 296-11013-2-ND —_| Adjustable, 100mA LDO Regulator...... SOT-23-5 1443.00/3,000 
Series ; TPS767270D 296-2735-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76301DBVR 296-11014-1-ND _| Adjustable, 150mA LDO Regulator. 5 84 6348 
a - TPS767270PWP 296-8080-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76301DBVR 296-11014-2-ND | Adjustable, T50mA LDO Regulatoi 5 819.00/3,000 
Se ; TPS767280D 296-2736-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator. 248 198 1.54 
TPS76301DBVT 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulato 5 9 72 54 
So : TPS76728QPWP 296-8081-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS76301DBVT 296-2698-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulato 5 99.50/250 qps76/008 SOPRA ay TA lpoiReaiat A ae lee 
TPS76301QDBVRQ1 | 296-18038-1-ND | Adj., 150mA LDO Regulator 5 96 72 54 : eguiator : : : 
TPS763010DBVRQ1 | 296-18038-2-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulato 5 936.00/3,000 TPS76730QPWP 296-8082-5-ND 3V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76316DBVR 206-11015-1-ND __|7.6V, 150mA LDO Regulator. 5 04 63 4B TPS767330D 296-2738-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 2.48 1.98 1.54 
TPS76316DBVR 296-11015-2-ND —_|1.6V, 150mA LDO Regulator. 5 819.00/3,000 TPS767330QPWP 296-8083-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 2.48 1.98 1.54 
TPS76316DBVT 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator. 5 Ca 7p Gl TPS76733QPWPREP | 296-18158-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 3.38 2.70 2.10 
TPS76316DBVT 296-2699-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator. 5 99.50/250 TPS76733QPWPREP _| 296-18158-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 3826.00/2,000 
TPS76318DBVT 296-2700-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 5 96 72 54 TPS767330PWPRQI |296-15285-1-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator. 293 2.34 1.82 
TPS76318DBVT 296-2700-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 5 99.50/250 TPS76733QPWPRQ1 ‘| 296-15285-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76318QDBVRQ1 | 296-23437-1-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Reg. NE! 5 eeu re) 154 TPS767500D 296-2739-5-ND 5V, 14 LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76318QDBVRQ1 | 296-23437-2-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Reg. NE! 5 936.00/3,000 TPS76750QPWP 296-8084-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76325DBVR 296-11017-1-ND —_| 2.5V, 150mA LDO Regulator. 5| 64 63 48 TPS767500PWPREP_ | 296-22512-1-ND__| 5V, 1A LDO Regulator 3.38 2.70 2.10 
TPS76325DBVR 296-11017-2-ND _|2.5V, 150mA LDO Regulator... 5 819.00/3,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS Digi® i@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS g 
Us is Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS767500PWPREP | 296-22512-2-ND | 5V, 1A LDO Regulator 3826.00/2,000 TPS77015DBVT 296-2764-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 120.00/250 
TPS767500PWPRQ1 296-15286-1-ND 5V, 1A LDO Regulatot 2.93 2.34 1.82 TPS77018DBVR 296-11046-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 87 e738 58 
TPS767500PWPRO1 | 296-15286-2-ND | 5V, 1A LDO Regulato 3316.00/2,000 TPS77018DBVR 296-11046-2-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulator 1131.00/3,000 
TPS768010D 296-2743-5-ND Adj., 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 TPS77018DBVT 296-2765-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 96 80 .64 
TPS76801QPWP 296-8085-5-ND Adj., 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 TPS77018DBVT 296-2765-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 120.00/250 
TPS76B010PWPREP | 296-18159-1-ND | Adj., 1ALDO Regulator. 275 220 41.71 TPS77025DBVR 296-11047-1-ND | 2.5V, 50mA LDO Regulator We ak 
-18159-2- j.. 1A LDO Regulator. 3112.00/2,000 TPS77025DBVR 296-11047-2-ND 1131.00/3,000 
TPS76801QPWPRQ1 | 296-15287-1-ND | Adj., 1A LDO Regulator. 2.36 1.89 1.47 TPS77025DBVT 296-2766-1-ND Le a) 
TPS768010PWPRQ1 | 296-15287-2-ND | Adj., 1A LDO Regulator. 2678.00/2,000 TPS77025DBVT 296-2766-2-ND 120.00/250 
TPS768150D 296-2744-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77027DBVR 296-11048-1-ND | 2.7V, 50mA LDO Regulator 87 7358 
TPS768150PWP 296-8086-5-ND T5V, 1A LDO Regulator 225 180 1.35 TPS77027DBVR 296-11048-2-ND | 2.7V, 50mA LDO Regulator 1731.00/3,000 
TPS76815QPWPREP | 296-22516-1-ND —_| 1.5V, 1A LDO Regulator 275 2.20 1.71 TPS77027DBVT 296-2767-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator 96 80 64 
TPS76815QPWPREP | 296-22516-2-ND —_| 1.5V, 1A LDO Regulator 3112.00/2,000 TPS77027DBVT 296-2767-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator 120.00/250 
TPS768180D 296-2745-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77028DBVR 296-11049-1-ND | 2.8V, 50mA LDO Regulator 87 7358 
TPS76818QPWP 296-8087-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77028DBVR 296-11049-2-ND _| 2.8V, 50mA LDO Regulator 1131.00/3,000 
TPS768180PWPREP | 206-18160-1-ND | 1.8V, TALDO Regulator 275 220 171 TPS77028DBVT 296-2768-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 96 «80 ~«64 
TPS76818QPWPREP | 296-18160-2-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator 3112.00/2,000 TPS77028DBVT 296-2768-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 120.00/250 
TPS76818QPWPRQ1 | 296-15288-1-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator 236 1.89 1.47 TPS77030DBVR 296-11050-1-ND | 3V, 50mA LDO Regulator. oF el 38 
TPS768180PWPRQ1 | 296-15288-2-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator 2678.00/2,000 TPS77030DBVR 296-11050-2-ND | 3V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 
TPS768250D 296-2746-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77030DBVT 296-2769-1-ND 3V, 50mA LDO Regulato 98 78 6 
TPS768250PWP 296-8088-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 225 1.80 1.35 TPS77030DBVT 296-2769-2-ND 3V, 50mA LDO Regulato 720.00/250 
TPS76825QPWPREP | 296-18161-1-ND —_| 2.5V, 1A LDO Regulator 275 220 1.71 TPS77033DBVT 296-2770-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator (03976) e2 
TPS768250PWPREP | 296-18161-2-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator 3112.00/2,000 TPS77033DBVT 296-2770-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator 120.00/250 
TPS768270D 296-2747-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 225 1.80 1.35 TPS77050DBVR 296-11052-1-ND | 5V, 50mA LDO Regulator. 87 «7358 
TPS768270PWP 296-8089-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 225 1.80 1.35 TPS77050DBVR 296-11052-2-ND _| 5V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 
TPS768280D 296-2748-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 225 180 135 TPS77050DBVT 296-2771-1-ND 5V, 50mA LDO Regulato 96 80 64 
TPS768280PWP 296-8090-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77050DBVT 296-2771-2-ND 5V, 50mA LDO Regulato 120.00/250 
TPS768300D 296-2749-5-ND 995 180 135 TPS77101DGK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator. 150 120 90 
TPS768300PWP 296-8091-5-ND 295 180 135 TPS771010DGKRQ1 | 296-22517-1-ND | Adj., 150mA LDO Regulator 1.75 140 1.05 
TPS76833QD 296-2750-5-ND 2.25 1.80 1.35 TPS77101QDGKRQ1 | 296-22517-2-ND Adj., 150mA LDO Regulato 8-MSOP 2240.00/2,500 
TPS768330PWP 296-8092-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77115DGK 296-8095-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulato: 8-MSOP 1.50 1.20 90 
TPS76833QPWPREP | 296-21901-1-ND —_| 3.3V, 1A LDO Regulator 275 220 171 TPS77118DGK 296-8096-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 8-MSOP 1.50 1.20 90 
TPS76833QPWPREP | 296-21901-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 3112.00/2,000 TPS77127DGK 296-8097-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato 8-MSOP 1.50 1.20 .90 
TPS76833QPWPRQ1 | 296-15289-1-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator 236 1.89 1.47 Ea a Ne oe aan aH fegutata ais ey uae a 
TPS768330PWPRQ1 | 296-15289-2-ND _| 3.3V, 1A LDO Regulator 2678.00/2,000 77 -8099-5- 3V, 150m: egulato! 5 : : ! 
TPS768500D 906-2751-5-ND 5V, 1A LDO Regulator... 795 180 135 TPS77150DGK 296-8100-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator. B-MSOP 150 120 90 
TPS768500PWP 296-8093-5-ND 225 180 1.35 TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator........8-MSOP 1.50 1.20 .90 
rps7eesoaPweREP | 296-18162.1-ND 275 290 171 TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator... 8-MSOP 1.50 1.20 .90 
TPS768500PWPREP | 296-18162-2-ND 3112.00/2,000 TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 8-MSOP 1.50 1.20 .90 
TPS768500PWPROI | 296-15290-1-ND __| 5V, 1A LDO Regulato 2.36 1.89 1.47 Se a oar _ -_ Regulato cate a = a 
5 =e | -5- BV, m. egulato: - q q 4 
TPSTERSOOFWEROI | PBGtze0 Nba SV, 1A LOO Reguiato rere 0012 000 TPS77233DGK 296-8106-5-ND | 3.3V; 150mA LDO Regulato! 8-MSOP 1.50 120 .90 
TPS76901DBVR 296-11029-1-ND —_ | Adj., 100mA LDO Regulator SS 7 
TPS76901DBVR 296-11029-2-ND —_| Adj, 100mA LDO Regulato S0T-23-5 936.00/3,000 TPS77250DGK 296-8107-5-ND | SV, 150mA LDO Regulator. 8MSOP 1.50 1.20 90 
TPS76901DBVT 996-2752-1-ND ‘Adj. 100mA LDO Regulato 807-235 1.08 += 8st TPS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator........8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 101.25/250 ee a io ponmALDO aT = re a i 
TPS76901EVM-127 | 296-11030-ND Evaluation Module for TPS76901. — 50.00 — — pat buees m eg. with Reset Outp : ; : 
TPS769010DBVRQ1 | 296-15291-1-ND | Adj., 100mA LDO Regulator. §0T-235 87 73 58 TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator... 1.75 1.40 1.05 
rps7eaoiapBvRai | 296-15291-2-ND | Adi. 100 oa TPS77327DGK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulato 175 140 1.05 
j., 100mA LDO Regulato SOT-23-5 1131.00/3,000 
TPS76912DBVR 296-11031-1-ND | 1.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 96 72 54 TPS77328DGK 296-8112-5-ND | 2.8V, 250mA LDO Regulato HEI A005 
_ : £ : ; TPS77333DGK 296-8113-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 175 140 1.05 
TPS76912DBVR 296-11031-2-ND__| 1.2V, 100mA LDO Regulator. 3-5 936.00/3,000 » 
TesesteneiT —[ipa75r110 | 121-1 LOO Rear 7" ee eS Teeee 
TPS76912DBVT 296-2753-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 TPSTTAOIMDGKREP EGEOSTGRNMEME| aul” DOTA LDO Regulate : TE Bes aa 
TPS76O1SDBVR, AED) 1.5V, 100mA LDO Regulator. HD de a TPS7740iMDGKREP | 296-22518-2.ND | Adj, 250mA LOO Regulato ~~ 5637.50/2,50 
TPS76915DBVR 296-11032-2-ND —_| 1.5V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77415DGK 596-8 116-5-ND SLB. SROEA IID Reguiata 476 140° 1105 
AS 2ube2 aOR 1.5V, 100mA LDO Regulater. oi Ae ds TPS77418DGK 296-8117-5-ND | 1.8V, 250mA LDO Regulator... 175 140 1.05 
TPS76915DBVT 296-2754-2-ND 7.5V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 1P877427DGK 096-8118-S-ND 2'7V' 260mA LDO Regulato 175 140 41.08 
TPS76915QDBVRQ1 | 296-19677-1-ND —_| 1.5V, 100mA LDO Regulator. 87 7358 TPS77498DGK 996-8119-5-ND av. Scomik UDO Recta 178 140 4.08 
TPS76915QDBVRQ1 | 296-19677-2-ND | 1.5V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 yt eae ; j ' 
’ TPS77433DGK 296-8120-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 175 140 1.05 
TPS76918DBVR 296-11033-1-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Regulator. 6 72 A 1P877450DGK 796-8121-5-ND 5V, 350mA LDO Regulator 175 140 105 
TPS76918DBVR 296-11033-2-ND _| 1.8V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 : : : : : 
TPS77501D 296-2772-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 238 190 143 
TPS76918DBVT 296-2755-1-ND 7.8V, 100mA LDO Regulator. 8168S ea gieac : 
TPS77501MPWPREP | 296-18163-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 545 436 3.39 
TPS76918DBVT 296-2755-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 TPS77501MPWPREP | 296-18163-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 6172.00/2,000 
TPS76918EVM-127 | 296-11034-ND Evaluation Module for TPS76918. 50.00 — — PS77501PWP 296-8122-5-ND Adj. 500mA LDO Regulato 238 190 1.43 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-1-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Regulator. 87 7358 TPS77501QPWPRO1 | 296-15296-1-ND _| Adj. 500mA LDO Regulato 248 1.98 1.54 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-2-ND _| 1.8V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 +PS77501OPWPROT | 296-15296-2-ND | Adj. 500mA LDO Regulato 7806.00/2,000 
TPS76925DBVR 296-11035-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator. Ae es TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 238 190 1.43 
TPS76925DBVR 296-11035-2-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77515MPWPREP | 296-22519-1-ND | 1.5V, 500mA LDO Regulato! 5.45 4.36 3.39 
TPS76925DBVT 296-2756-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator. 28168) 54 TPS77515MPWPREP | 296-22519-2-ND —_| 1.5V, 500mA LDO Regulato 6172.00/2,000 
TPS76925DBVT 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 TPS77515PWP 296-8123-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 2.38 1.90 1.43 
TPS76927DBVR 296-11036-1-ND__| 2.7V, 100mA LDO Regulator. 96.72 __5A TPS77516D 296-13420-5-ND _| 1.6V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76927DBVR 296-11036-2-ND — | 2.7V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77516PWP 296-12401-5-ND | 1.6V, 500mA LDO Regulato 2.38 1.90 1.43 
TPS76927DBVT 296-2757-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator. 81.68 54 TPS77518D 296-2774-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76927DBVT 296-2757-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 TPS77518MPWPREP | 296-18164-1-ND —_| 1.8V, 500mA LDO Regulato! 545 436 3.39 
TPS76928DBVR 296-11037-1-ND | 2.8V, 100mA LDO Regulator. 6 72 Sd TPS77518MPWPREP | 296-18164-2-ND _| 1.8V, 500mA LDO Regulato 6172.00/2,000 
TPS76928DBVR 296-11037-2-ND _| 2.8V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77518PWP 296-8124-5-ND T8V, 500mA LDO Reguiato 7381.90 1.43 
TPS76928DBVT 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator. 81 68 54 TPS775180PWPRO1 | 296-15297-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator... 248 1.98 1.54 
TPS76928DBVT 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 TPS775180PWPRQ1 | 296-15297-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator... 2806.00/2,000 
TPS76930DBVR 296-11038-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 TPS77525D 296-2775-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 
TPS76930DBVT 296-2759-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator: 1.08 8161 TPS77525MPWPREP | 296-18165-1-ND _| 2.5V, 500mA LDO Regulato 545 436 3.39 
TPS76930DBVT 296-2759-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator: 101.25/250 TPS77525MPWPREP | 296-18165-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulato 6172.00/2,000 
TPS76930QDBVRQ1 296-15293-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator. 87 4) 58 TPS77525PWP. 296-8125-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76930QDBVRQ1 | 296-15293-2-ND —_| 3V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77533D 296-2776-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76933DBVR 296-11039-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulator. 741.00/3,000 TPS77533MPWPREP | 296-18166-1-ND —_| 3.3V, 500mA LDO Regulato 545 436 3.39 
TPS76933DBVT 296-2760-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator. 1.08 81 61 TPS77533MPWPREP | 296-18166-2-ND _| 3.3V, 500mA LDO Regulato 6172.00/2,000 
TPS76933DBVT 296-2760-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator. 87.25/250 TPS77533PWP 296-8126-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76933EVM-127 | 296-11040-ND Evaluation Module for TPS76933. MI tS TPS775330QPWPRQ1 | 296-15298-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato 248 1.98 1.54 
TPS76933QDBVRQ1 | 296-15294-1-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulator. 92 69 652 TPS775330QPWPRQ1 | 296-15298-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator... 2806.00/2,000 
TPS769330QDBVRQ1 | 296-15294-2-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulator. 897.00/3,000 TPS77601D 296-2777-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 175 1.40 1.05 
TPS76950DBVR 296-11041-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator 96 725d TPS77601PWP. 296-8127-5-ND Adj., 500mA LDO Regulato! 1.75 1.40 1.05 
TPS76950DBVR 296-11041-2-ND__| 5V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77601QPWPREP | 296-18167-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 2.38 190 1.43 
TPS76950DBVT 296-2761-1-ND BV, 100mA LDO Regulator 108 81 6T TPS776010PWPREP | 296-18167-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 2470.00/2,000 
TPS76950DBVT 296-2761-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator 101.25/250 TPS776010PWPRO1 | 296-15299-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 213 1.70 1.28 
TPS769500DBVRQ1 | 296-15295-1-ND —_| 5V, 100mA LDO Regulator. Bn fe be TPS776010PWPRQ1 | 296-15299-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 2210.00/2,000 
TPS76950QDBVRQ1 | 296-15295-2-ND —_| 5V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 175 140 1.05 
TPS77001DBVR 296-11043-1-ND___| Adjustable, 50mA LDO Regulator. 87 7358 TPS77615PWP 296-11053-5-ND | 1.5V, 500mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS77001DBVR 296-11043-2-ND _| Adjustable, 50mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77615QPWPREP | 296-22520-1-ND | 1.5V, 500mA LDO Regulato! 238 190 1.43 
TPS77001DBVT 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator. 93 78 62 TPS77615QPWPREP | 296-22520-2-ND | 1.5V, 500mA LDO Regulato 2470.00/2,000 
TPS77001DBVT 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator. 120.00/250 TPS77618D 296-2779-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS77012DBVR 296-11044-1-ND —_| 1.2V, 50mA LDO Regulato S738 58 TPS77618PWP 296-8128-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 175 140 1.05 
TPS77012DBVR 296-11044-2-ND__| 1.2V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS776180QPWPREP | 206-18168-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulato 238 190 143 
TPS77012DBVT 296-2763-1-ND 7.2V, 50mA LDO Regulato 96 «80 ~—«A TPS77618QPWPREP | 296-18168-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulato! 2470.00/2,000 
TPS77012DBVT 296-2763-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulato 120.00/250 TPS776180PQPRQ1 | 296-15300-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulato! 2138 170 1.28 
TPS77015DBVR 296-11045-1-ND | 1.5V, 50mA LDO Regulato 87 «7358 TPS77618QPQPRQ1 | 296-15300-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulato 2210.00/2,000 
TPS77015DBVR 296-11045-2-ND —_| 1.5V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... 175 140 1.05 
TPS77015DBVT 296-2764-1-ND 1.5V, 50MA LDO Regulator.....ccce 96 80 64 (Continued) 
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TPS77625PWP 296-8129-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 20-HTSSOP. 1.75 140 1.05 TPS78833DBVR 296-12380-2-ND | 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with 
TPS77625QPWPREP | 296-22521-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 20-HTSSOP 2.38 1.90 1.43 In-Rush Current Control 1482.00/3,000 
TPS77625QPWPREP | 296-22521-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 20-HTSSOP 2470.00/2,000 TPS78833EVM 296-13592-ND Evaluation Module for TPS7883 — 500 — — 
TPS77628D 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS78915DBVR 296-8146-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator... 90 75 .60 
TPS77628PWP 296-8130-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS78915DBVR 296-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulato! OT-23-5 1170.00/3,000 
TPS77633D 296-2782-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 175 140 1.05 TPS78918DBVR 296-8147-1-ND T.8V, 100mA LDO Reguiatoi 07-235 90 75 60 
TPS77633PWP 296-8131-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS78918DBVR 296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato! OT-23-5 1170.00/3,000 
TPS77633QPWPREP | 296-21285-1-ND —_ | 3.3V, 500mA LDO Regulator. 20-HTSSOP 2.38 1.90 143 TPS78925DBVR 296-8148-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato 0T-23-5 90 .75 60 
TPS77633QPWPREP | 296-21285-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator. 20-HTSSOP 2470.00/2,000 TPS78925DBVR 296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato OT-23-5 1170.00/3,000 
TPS77633QPWPRQ1 | 296-15301-1-ND _| 3.3V, 500mA LDO Regulator. 248 170 1128 TPS78928DBVR 296-8149-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato 0T-23-5 9075 
TPS77633QPWPROI | 296-15301-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator...... 2210.00/2,000 TPS78928DBVR 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato OT-23-5 1170! O08) 000 
TPS77701D 296-2783-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulato! 236 189 1.47 TPS78930DBVR 296-8150-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato OT-23-5 90 60 
TPS77701PWP 296-8132-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator...20-HTSSOP 236 1.89 1.47 TPS78930DBVR 296-8150-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato 1170. on 000 
TPS77715D 296-2784-5-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 236 1.89 1.47 TPS79015DBVR 296-8151-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator. 108 0 
TPS77715DR 296-17049-1-ND _| 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC_ 4.20 3.15 2.37 TPS79015DBVR 296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator. 1404.00/3,000 
TPS77715DR 296-17049-2-ND | 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out... 8-SOIC 3307.50/2,500 Tee EOE pest aes a rey amit pe Regaine aa pale 
TPS77715PWP 296-8133-5-ND 4.5V, 750mA LDO Regulator -8152-2- BV, 50m egulator, 00/3, 
with Reset Out..... 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 TPS79025DBVR 296-8153-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator. 1.08 90 72 
TPS77718D 296-2785-5-ND 1.8V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 TPS79025DBVR 296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator. 1404.00/3,000 
TPS77718PWP. 296-8134-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator TPS79028DBVR 296-8154-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator. 1.08 200M eT 2) 
with Reset Out 20-HTSSOP_ 2.36 1.89 1.47 TPS79028DBVR 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 7404.00/3,000 
TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 236 1.89 147 TPS79030DBVR 296-8155-1-ND 3V, 50mA LDO Regulato! 108 90 72 
Werte | as681@-540 | 25, nL Replat ca agente ae 
with Reset Out.... 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 -11864-1- j.. 100m egulal : A : 
TPS77733D 296-2787-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 TPS79101DBVR 296-11864-2-ND__| Adj., 100mA LDO Regulato 1560.00/3,000 
TPS77733PWP. 296-8136-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator TPS79101DBVREP 296-22522-1-ND Adj., 100mA LDO Regulato: 1.35 1.08 81 
with Reset Out 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 TPS79101DBVREP 296-22522-2-ND Adj., 100mA LDO Regulato! 2073.00/3,000 
9785-6 : TPS79101DBVRQ1 | 296-15302-1-ND | Adj., 100mA LDO Regulato 141 118 94 
TPS77801D 296-2788-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator.........6-S0IC 225 1.80 1.40 TPS7e1o1DBVRG! | 296-18302-2ND | Adi” 1OOmA LDO Reculaty REAM 
TPS77801PWP 296-8137-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator..20-HTSSOP 225 1.80 1.40 Eee TenEVG 506-11865-1-ND__ | 180, 100MA LDO Regulator ean cE 
TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator. 225 1.80 1.40 ene65-1 BV, ~ : : i 
Temas” (ek etm oy oe eg te | eee | Bemecean | iar raion eo 
Z Po" BV, im egulator. £ id . ss es sO¥, “ a a 
eaaaees TPS79118DBVREP | 296-22523-2-ND ‘| 1.8V, 100mA LDO Regulato 2073.00/3,000 
eer eee Wee PRETEEN 2 5u; eons Loo Rooter ce ee TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-1-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulato 141 1.18 | 94 
aye : ‘ ‘ f TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-2-ND _| 1.8V, 100mA LDO Regulato 1833.00/3,000 
TPS77825PWP 296-8140-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator. 225 1.80 1.40 : b 
TPS77833D 296-2799-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator. 395 180 140 TPS79133DBVR 296-11866-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato 720 100 80 
TPS77833PWP 296-8141-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator. 295 180 140 TPS79133DBVR 296-11866-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato! 1560.00/3,000 
TPS77901DGK 596-8142-5:ND Aas TPS79133DBVREP | 296-22524-1-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulato 1.35 108 81 
ustable, 250mA LDO Regulato We TE Ws TPS79133DBVREP | 296-22524-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulat 2073.00/3,000 
TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator. 175 1.40 1.05 _ SV, 100m eguiato ee 
1P877925DGK 296-8144.5.ND 2'5V, 250mA LDO Regulator. 175 140 105 79133DBVRO1 | 296-15304-1-ND__| 3.3V, 100mA LDO Regulator... 141118 94 
TPS77930DGK 296-8145-5-ND 3V, 250mA LDO Regulator 175 140 105 TPS79133DBVRQ1 | 296-15304-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulator. 7833.00/3,000 
TPS78001DDCR 296-23331-1-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulatoi 150 120 90 ieee See EE rae panes 1 ND ay om {po Reg, NEW! SOT-23-5 2.36 P ae - oa 
TPS78001DDCR 296-23331-2-ND | Adj., 150A LDO Regulator. 2304.00/3,000 Teert GnaVa FECT CoV! Uirn tow hone Hen Pan fae oe EI 
TPS78001DRVR 296-23438-1-ND —_ | Adj., 150mA LDO Regulator 163 130 98 {O¢mALDD Linsar Bequetor..’. S0T-23-5 WCRI CO Ree 
TPS78001DRVR 296-23438-2-ND | Adj., 150mA LDO Regulator NEI 2496.00/3,000 SENT Tan SERA tn Z.7V. Ultra ow No ~ ee. : : : 
TPS78101DDCR 296-23333-1-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulator... 125 100 75 79147 -11867-2- nn Ae Sa : ae AE a area 
TPS78101DDCR 296-23333-2-ND _| Adj., 150mA LDO Regulator... 1920.00/3,000 TPS79147DBVREP | 296-18169-1-ND | 4.7V, atta Low Nae. aces BE a 560100/3) 
TPS78101DRVR 296-23440-1-ND | Adj., 150mA LDO Regulator NEI 738 110 83 400mA LDO Linear Regulator. ' 135 108 81 
TPS78101DRVR 296-23440-2-ND —_ | Adj., 150mA LDO Regulator NEW! 2112.00/3,000 TPS79147DBVREP | 296-18169-2-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSAR, Fast RF : : : 
TPS78601DCQR 296-13755-1-ND —_ | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High {00mA LDO Linear Regulator ...... SOT-23-5 2073.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... 3.04 243 1.89 - - — - - 
TPS78601DCOR 296-13755-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79147DBVT 296-13707-1-ND aN, Mitta Low Noise: igh PSAR, fast RE oa-5 ee 
Fest RET SAI DO Regulator sensei SO L-288+8 A52:50/2:500 1PS79147DBVT 296-13707-2ND | 47V,Ultra Low Noise, High PSAA, Fast RF 
TPS78601KTTT 296-14421-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, V0GmALDO Linear Regulate : 165.00/250 
Fast RF 1.54 (DO Regulator.........DDPAK-5 (S2 OUSS2 63 sila TPS79201DBVR 296-11868-1-ND _| Adj., 100mA LDO Regulato 120 1.00 80 
TPS?8601KTTT SMe EOP Twa LD) Ceatlae  RRAKS Maen TPS79201DBVR | 296-11868-2-ND | Adj., 100mA LDO Regulato 7560.00/3,000 
Gree ‘ ee a ; TPS79225DBVR 296-11869-1-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulato! 1.20 1.00 80 
TPS78618DC0R potas 7obaTEND Te ALL SALDO Regn. S039 aw Oke see TPS79225DBVR 296-11869-2-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulato 1560.00/3,000 
TPTRTOOOR | ETTSEAAD | ane hes | MRR | ASTRA 5 eee 
+86 ae eQUIALON ch a TPS79230DBVR 296-11871-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 720 1.00 80 
PSGIBKTET pote alal Diag 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79230DBVR 296-11871-2-ND | 3V; 100mA LDO Regulat 1560.00/3,000 
RF 1.5A LDO Regulator. ..DDPAK-5 3.60 288 — , pulser. ee? 
a pe7aBtaiCT 296-14422-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSR. Fast TPS79230DBVT 296-19004-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 132 110 88 
Beli SAILDOR alee '9 e DDPAS mene TPS79230DBVT 296-19004-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 165.00/250 
eguiator.... a : TPS79301DBVR 296-12154-1-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
TPS78625DCOR 296-13757-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, LBO Regulator 88 «46650 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 3.04 243 1.89 ARR ; ; 
TPS78625DC0R —_| 296-13757-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SH on oe rer ceaaMEcaD 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 saree: ; ; a 
Regu TPS79301DBVREP | 296-18170-1-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
TPS78625KTTT 296-14423-1-ND —_ | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast LBO Regulator S0T-23-6 90 75 60 
RF 1.5A LDO Regulator... -DDPAK-5 3.60 2.88 — TPS79301DBVREP | 296-18170-2-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
TPS78625KTIT 296-14423-2-ND iY, Ultra Low Noles, High PSRR, rast 5 ee LDO Regulator SOT-23-6 1170.00/3,000 
i egulator... “Asi ! i = aa 7 H 
TPS78628DC0R —_| 296-13758-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SRO EVO aaa tio por an PSBR RF a oe @ 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 3.04 243 1.89 ean o ; i : i : 
TPS78628DC0R —_| 296-13758-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS7eaNDEAN aaa TG rogue 4014.00/3,000 
oe aerET eu 1 oA a eT nie aE 4252:50/2,500 TPS79301EVM 296-13593-ND Evaluation Module for TPS7930 50000 = = 
- dite ra Low Noise, nig ‘asi - =a j i 
RE1.SALOO Regulator. at opak-s (Reece cree TPS79301MDBVREP | 206-22525-1-ND Ai ae PSRR RF coro:-5 Aen 
TPS78628KTTT 296-14424-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79301MDBVREP | 296-22525-2-ND | Adj., 200mA High PSAA RE ‘ : ‘ 
RF 1.5A LDO Regulator. 112.00/50 LDO Regulato .S0T-23-5 2265.00/3,000 
TPS78630DCQR 296-13759-1-ND —_ | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79318DBVR 296-12155-1-ND | 1.8V, 200mA Hig : 
Fast RF 1.5A LDO Regulato 3.04 2.43 1.89 LDO Regulator S$0T-235 88 66 50 
TPS78630DCQR 296-13759-2-ND 8V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79318DBVR 296-12155-2-ND T.BV, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........... SOT-223-6 4252.50/2,500 LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 
TPS78630KTTT 296-14425-1-ND 8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79318DBVREP 296-18171-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF 
RF 1.5A LDO Regulator. 3.60 288 — LDO Regulato .S0T-23-5 90.7560 
TPS78630KTTT 296-14425-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79318DBVREP 296-18171-2-ND 1.8V, 200mA Hig 
RF 1.54 LDO Regulator... 112.00/50 LDO Regulator SOT-23-5 1170.00/3,000 
TPS/8633DCQ 296-13760-5-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PAR, TPS79318DBVROI 296-15306-1-ND TBV, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator............ SOT-223-6 3.04 243 1.89 LDO Regulator SOT-23-5 78 65 52 
TPS78633DCQR 296-13760-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79318DBVRQ1 296-15306-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........... SOT-223-6 3.04 243 1.89 LDO Regulato 1014.00/3,000 
TPS78633DCQR 296-13760-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79318YEQEVM 296-19005-ND Evaluation Mod 10.20 = = 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 TPS79318YEQT 296-17026-1-ND | 1.8V, 200mA, High PSRR RF LDO Reg. 345 288 2.30 
TPS78633EVM-207 | 296-20625-ND Evaluation Module for TPS78633. —— 50.00 — — TPS79318YEQT 296-17026-2-ND | 1.8V, 200mA, High PSRR RF 
TPS78633KTTT 296-14426-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast LDO Regulator 382.50/250 
RF 1.54 LDO Regulator... .-DDPAK-5 3.60 2.88 = — TPS79318YZOR 296-18064-1-ND | 1.8V, 200mA, High PSRR RF 
TPS78633KTTT 296-14426-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast LDO Regulato 81 68 54 
RF 1.54 LDO Regulator. as 112.00/50 TPS79318YZOR 296-18064-2-ND | 1.8V, 200mA, Hig) 
TPS78825DBVR 296-12379-1-ND | 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with LDO Regulator 1053.00/3,000 
In-Rush Current Control a 1144 9576 TPS79325DBVR 296-12156-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 
TPS78825DBVR 296-12379-2-ND | 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with LDO Regulator 88 66 50 
In-Rush Current Control 7 1482.00/3,000 TPS79325DBVR 296-12156-2-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 
TPS78833DBVR 296-12380-1-ND | 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with LDO Regulato 858.00/3,000 
In-Rush Current Control 0... SOT-23-5 1.14 95 76 (Continued) 
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TPS79325DBVREP ] 296-22526-1-ND —_| 2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DCQR 296-14435-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator S0T-23-5 90 .75 60 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 

TPS79325DBVREP | 296-22526-2-ND —_| 2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DGNR 296-13529-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 1170.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 163 130 98 

TPS79325DBVRQ1 | 296-15307-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DGNR 296-13529-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 718 FOO mEEO2 250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 2080.00/2,500 

TPS79325DBVRQ1 =| 296-15307-2-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF TPS79430DGNT 296-14436-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator 1014.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 1.75 1.40 1.05 

TPS79325YEQEVM 296-19006-ND Evaluation Module for TPS79325YE 10.20 = = TPS79430DGNT 296-14436-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79325YEQT 296-17233-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 245.00/250 
LDO Regulator 87 73_—58 TPS79433DCQR 296-14437-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79325YEQT 296-17233-2-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator........SOT-223-6 163 1.30 98 
LDO Regulator 108.75/250 TPS79433DCQR 296-14437-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79325YZQR 296-21286-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 
LDO Regulator 5-DSBGA 81 6854 TPS79433DGNR 296-13530-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79325YZQR 296-21286-2-ND —_ | 2.5V, 200mA High PS 250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 163 1.30 98 
LDO Regulator 5-DSBGA 1053.00/3,000 TPS79433DGNR 296-13530-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79328DBVR 296-12158-1-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator........... 8-MSOP 2080.00/2,500 
LDO Regulator SOT-23-5 88 = 6650 TPS79433DGNT 296-14438-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79328DBVR 296-12158-2-ND 2.8V, 200mA Hig 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 TPS79433DGNT 296-14438-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 

TPS79328EVM 296-13594-ND Evaluation Module for TPS79328.. — 50.00 = = 250mA, LDO Linear Regulator.............8-MSOP 245.00/250 

TPS79328YEQEVM | 296-19008-ND Evaluation Module for TPS79326YE! 120 — — TPS79501DCOR 296-13806-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79328YEQT 296-19009-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF Fast RF LDO Linear Regulator.........S0T-223-5 2.36 1.89 1.47 
LDO Regulator 5-DSBGA = 87,7358 TPS79501DCQR 296-13806-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79328YZQT 296-18735-1-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3307.50/2,500 
LDO Regulator S-DSBGA 877358 TPS79501DRBR 296-20792-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79328YZ0T 296-18735-2-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF Fast RF LDO Linear Regulator... 248 1.98 154 
LDO Regulator 5-DSBGA 108.75/250 TPS79501DRBR 296-20792-2-ND ‘| 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79330DBVR 296-12159-1-ND | 3V, 200mA High PSRI Fast RF LDO Linear Regulator. 8-SON 4158.00/3,000 
LDO Regulator SOT-23-5 88 6650 TPS79516DCQR 296-13807-1-ND | 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79330DBVR 296-12159-2-ND —_| 3V, 200mA High PSRR RF Fast RF LDO Linear Regulato 236 1.89 1.47 
LDO Regulator S0T-23-5 858.00/3,000 TPS79516DCOR 296-13807-2-ND | 1.6V, Ultra Low Noise, High P: 

TPS79330YEQEVM | 296-19070-ND Evaluation Module for TPS79330YEQ............— 1020. — — Fast RF LDO Linear Regulator... 3307.50/2,500 

TPS79330YEQT 296-16968-1-ND | 3V, 200mA High PSRR, RF LDO TPS79518DCQR 296-13808-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
Regulator... 3.45 288 2.30 Fast RF LDO Linear Regulator......... 236 1.89 1.47 

TPS79330YEQT 296-16968-2-ND | 3V, 200mA High PSRR, RF LDO TPS79518DCOR 296-13808-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
Regulator 382.50/250 Fast RF LDO Linear Regulator.. 3307.50/2,500 

TPS79330YZQR 296-19894-1-ND | 3V, 200mA High PSRR, RF LDO TPS79525DCQ 296-14753-5-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
Regulator 81 68 54 Fast RF LDO Linear Regulator......... 2.36 1.89 1.47 

TPS79330YZQR 296-19894-2-ND 3V, 200mA High PSRR, RF LDO Reg 5-DSBGA 1053.00/3,000 TPS79530DCQR 296-13809-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79333DBVR 296-12961-1-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF LDO Linear Regulato 236 1.89 1.47 
Fast RF LDO Regulator 88 66 __—50 TPS79530DCQR 296-13809-2-ND __ | 8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79333DBVR 296-12961-2-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, Fast RF LDO Linear Regulator........ 3307.50/2,500 
Fast RF LDO Regulator... 858.00/3,000 TPS79533DCQR 296-13810-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSR, 

TPS79333DBVREP 296-18172-1-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High. Fast RF LDO Linear Regulator......... 236 1.89 1.47 
PSRR, Fast RF LDO Regulator.......... SOT-23-5 90.7560 TPS79533DCQR 296-13810-2-ND —_| 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79333DBVREP 296-18172-2-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High Fast RF LDO Linear Regulator. SOT-223-6 3307.50/2,500 
PSRR; Fast RFLDO Regulator... SOT-23-6 170100/8,000 TPS79601DCOR 296-13761-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79333DBVRQ1 296-15308-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... ... SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 
200mA LDO Regulator »S0T-23-5 78 6552 TPS79601DCQR 296-13761-2-ND _| 1.2V to 5.5, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79333DBVRQ1 | 296-15308-2-ND —_| 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator............. SOT-223-6 3465.00/2,500 
200mA LDO Regulator... . SOT-23-5 1014.00/3,000 TPS79601DRBR 296-23107-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79401DCQR 296-14427-1-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 8-SON 2.70 216 1.68 
250A, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 1.63 1.30 __.98 TPS79601DRBR 296-23107-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79401DCQR 296-14427-2-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 4536.00/3,000 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79601KTTT 296-14439-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79401DGNR 296-13526-1-ND —_| Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... .5-DDPAK 2.93 234 — 
250mA, LDO Linear Regulator 8-MSOP 1.63 1.30.98 TPS79601KTTT 296-14439-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High Ps PSRR, 

TPS79401DGNR 296-13526-2-ND —_| Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... : 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79613DRBR 296-22713-1-ND 1.3V, Ultralow Noise, High PSRR, 

TPS79401DGNT 296-14428-1-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 270 216 168 
250mA, LDO Linear Regulator... 175 1.40 1.05 TPS79613DRBR 296-22713-2-ND ‘| 1.3V, Ultralow Noise, High PSRR, 

TPS79401DGNT 296-14428-2-ND —_| Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF, 1A LDO Regulator. 4536.00/3,000 
250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 245.00/250 TPS79618DCQR 296-13762-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79418DCQR 296-14429-1-ND —_| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 1.63 1.30 __.98 TPS79618DCOR 296-13762-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79418DCQR 296-14429-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 3465.00/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79618KTTT 296-16664-1-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79418DGNR 296-14213-1-ND —_| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 293 234 — 
250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 1.63 1.30.98 TPS79618KTTT 296-16664-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High P: 

TPS79418DGNR 296-14213-2-ND —_| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator........... 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79625DC0R 296-13763-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79418DGNT 296-14430-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator... 1.75 1.40 1.05 TPS79625DCQR 296-13763-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High 

TPS79418DGNT 296-14430-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 3465.00/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 245.00/250 TPS79625KTTT 296-14441-1-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79425DCQR 296-14431-1-ND —_ | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... a 2.93 260 — 
250mA, LDO Linear Reguiator........$0T-223-6 1.63 1.30 98 TPS79625KTTT 296-14441-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79425DCQR 296-14431-2-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... nd 117.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79628DCQR 296-13764-1-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79425DGNR 296-13527-1-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator 8-MSOP 1.63 1.30 .98 TPS79628DCOR 296-13764-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79425DGNR 296-13527-2-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator 3465.00/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79628DRBT 296-17875-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79425DGNT 296-14432-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 2.93 234 1.82 
250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 1.75 1.40 1.05 TPS79628DRBT 296-17875-2-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79425DGNT 296-14432-2-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator 432.25/250 
250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 245.00/250 TPS79628KTT 296-14442-5-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High 

TPS79428DCQR 296-14433-1-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... sf 2.66 213 1.66 
250mA, LDO Linear Regulator........SOT-223-6 1.63 1.30.98 TPS79628KTTT 296-16737-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79428DCQR 296-14433-2-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 293 234 — 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79628KTTT 296-16737-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79428DGNR 296-13528-1-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator...........8-MSOP 163 1.30 98 TPS79630DCQR 296-13765-1-ND —_| 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79428DGNR 296-13528-2-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 154 
250mA, LDO Linear Regulator............ 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79630DCQR 296-13765-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79428DGNT 296-14434-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator........... 3465.00/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator... 1.75 140 1.05 TPS79630KTTT 296-14443-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79428DGNT 296-14434-2-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 293 234 — 
250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 245.00/250 TPS79630KTTT 296-14443-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 

TPS79430DCQR 296-14435-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 1.63 1.30.98 (Continued) 
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igi ° POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued} 
INSTRUMENTS Digi@ Reel ‘ p 
Uelk Digi-Key Price Each Tle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79633DCQR 296-13766-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS793475DBVR | 296-12160-1-ND | 4.75V, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 LDO Regulator... SOT-23-5 88 66 50 
TPS79633DCQR 296-13766-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS793475DBVR | 296-12160-2-ND | 4.75V, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-6 3465.00/2,500 LDO Regulator... SOT-23-5 858.00/3,000 
TPS79633KTTT 296-14444-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS793475DBVREP | 296-18173-1-ND | 4.75V, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1A LDO Regulator .-5-DDPAK 2.93 2.34 - LDO Regulator... SOT-23-5 90 75 60 
TPS79633KTTT 296-14444-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS793475DBVREP | 296-18173-2-ND 4.75V, 200mA, High PSRR RF 
Fast RF 1A LDO Regulator ...5-DDPAK 91.00/50 LDO Regulator... OT-23-5 1170.00/3,000 
TPS79650DCQR 296-19746-1-ND | 5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79901DRVT 296-19299-1-ND | Adj., 200mA LDO Regulato 1.20 1.00 .80 
Fast RF 1A LDO Regulator SOT-223-6 248 1.98 1.54 TPS79901DRVT 296-19299-2-ND | Adj., 200mA LDO Regulato! 150.00/250 
TPS79650DCQR 296-19746-2-ND y, aa ret Nols High PSRR, er erRaDEtD TPS79913YZUR 296-19615-1-ND — | 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
asi egulator eco" UU/e, LDO Linear Regulator a 99 83.66 
TPS79650DRBR 296-21352-1-ND ye Frere agile et TPS79913YZUR 296-19615-2-ND | 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
! . “ LDO Linear Regulator 1287.00/3,000 
TPS79650DRBR 296-21352-2-ND ye AMO RGAE SADR OOP ON TPS79918DRVT 296-19367-1-ND | 1.8V, 200mA Ulta Low Noise High PSRR : 
3 Ba LDO Linear Regulator 1.20 1.00 .80 
TPS79718DCKR 296-11988-1-ND eae aed LDO io aR OES TPS79918DRVT 296-19367-2-ND | 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
ae = 2 LDO Linear Regulator 150.00/250 
TPS79718D0KR 296-11988-2-ND | 1.8V, 10mA Micropower LDO Volt. Re 7326.00/3,000 TPS79918VZUR 96A9482-4-ND 1 1.8V 200mA _ Low Noise High PSRR 
TPS79718MDCKREP | 296-23335-1-ND | 1.8V, 10mALDO Linear Voltage Reg 270 216 1.68 LDO Linear Regulator 5-DSBGA 99 83 66 
TPS79718MDCKREP | 296-23335-2-ND | 1.8V, 10mA LDO Linear Voltage Reg 4536.00/3,000 TPS79918YZUR 296-19482-2-ND | 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSR : ‘ , 
TPS79730DCKR 296-11989-1-ND | 3V, 10mA Micropower LDO Volt. Re 1.02 85 68 LDO Linear Regulator 5-DSBGA 4287.00/3,000 
TPS79730DCKR 296-11989-2-ND _| 3V, 10mA Micropower LDO Volt. Re 1326.00/3,000 TPS79918YZUT 296-19300-1-ND | 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSR ts 
TPS79730MDCKREP | 296-22527-1-ND | 3V, 10mALDO Linear Voltage Reg 218 174 1231 LDO Linear Regulator “5-DSBGA 1.08 90 72 
TPS79730MDCKREP | 296-22527-2-ND | 3V, 10mALDO Linear Voltage Reg 3342.00/3,000 Sa ; 
TPS79733DCKR 296-11990-1-ND | 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg 102 85 68 TPS79918¥ZUT Zotale3U0-2aND ee es Noise High OS ae n earn 
TPS79733DCKR 296-11990-2-ND | 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg 1326.00/3,000 FPS70096V2U8 296-19562-1-ND | 200mA Ultra Low Noise High PSRR : 
TPS79733EVM 296-13595-ND Evaluation Module for TPS79733. 5000) = LDO Linear Regulator i) 9 GB 
TPS79901DDCR 296-17776-1-ND | Adj, 200mALDO Linear Regulator... TSOT-23-5 87 73 58 TPS79926YZUR 296-19562-2-ND | 200mA Ultra Low Noise Hig ~ 3 ‘ ‘ 
TPS/SO01YZUT | 296-18943-(-ND | Ad} 200mA LDO Linear Regulator. S-DSBGA 1.08. 90.72 Loo ea Neale DeruHOD 
7991 - 1 - ij., 200m inear Regulator.......5- r A 7 2 
TPS79901YZUT 296-18343-2-ND | Adj., 200mA LDO Linear Regulator .....5-DSBGA 135.00/250 TPS79927DRVT Z96-19366-1-ND See Nose High PSRR (ag) Re) Gas 
TPS79912DDCR 296-21939-1-ND | 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87.7358 aperone7DaVT POSTE ONGEME 971, 200mA Una Low : : 
rermsciat |aeuueias 1a aouiaecmer toa cSt 120" ese woes 
7 -22870-1- .2V, 200m) inear Regulator .. E i 4 = ey A ; 
TPS79912DRVT 296-22870-2-ND | 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator. 150.00/250 TRS /O928D RYT HEGRE aay em Renta Noise High PSRR ‘om sqm 2 
TPS79912YZUT 296-18736-1-ND | 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator. 108 90 72 qT PS7OOSRDRVT SOBAV6OZND | LAV, 20OmA Ultra Low Noise High PSEA : : : 
TPS79912YZUT 296-18736-2-ND | 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator. 135.00/250 ie linear Regulator oise Hig a 150.00/250 
TPS79913DDCR 296-21287-1-ND | 1.3V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 67 «73 58 lary : 
TPS79913DDCR | 296-21287-2-ND | 1.3V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 1131.00/3,000 TPSTOR2EYZUR A Un ince Resta ene Pe coca Mee 
TPS79915DDCR 296-17777-1-ND | 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 «58 TPS79928V7UR 296-19484-2-ND | 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSR ; : ; 
TPS79915DDCR 296-17777-2-ND | 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 D0 Linear Regulato 1287.00/3,000 
TPS79915YZUR 296-20715-1-ND | 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 99.8366 apa7603077UR PORE Gee NENW DO0mA Ulva Low Nolet ae 
rerio [aires |ia-aomieumr tn icorass ar AS re ae 
799 -17778-1- al m inear Regulator... i a g if i fee Li sey : 7 : 
TPS79918DDCR 296-17778-2-ND | 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 1131.00/3,000 Tpoigzee\cUe PARED Se aes High PSRR FOROOSOnd 
TPS79919YZUT 296-18344-1-ND | 1.9V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS799195DRVR | 296-19895-1-ND | 1.95V, 200mA LDO Regulator Hane ree aa 
TPS79919YZUT 296-18344-2-ND | 1.9V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 135.00/250 TPSTOO19SDRVE — HEDERISGEE IN _O5V" D0OMA.LDO Relator SeTaaanaTCnn 
TPS79920YZUT 296-21564-1-ND | 2V, 200mALDO Linear Regulator......5-DSBGA 108 90 72 TPR700978V7UR BaP OTATERNTMM| 9.75V 200mA LDO ftulatar oy pe GR 
TPS79920YZUT 296-21564-2-ND | 2V, 200mA LDO Linear Regulator.......5-DSBGA 135.00/250 1PS799975YZUR 296-21430-2-ND _| 2.78V' 200mA LDO Regulator 1287 00/3,000 
TPS79921YZUR 296-22988-1-ND | 2.1V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 1.05 88 70 spsvoozasppcr  ESERTAREGRENEW| > av’ 200mA LDO Linear Re ay aa ee 
TPS79921YZUR 296-22988-2-ND | 2.1V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1365.00/3,000 spsvooossppcr [BER PeGeANGEME| oesy" 200mA LDO Linear Re oc eplanEyatea 
TPS79925DDCT 296-17779-1-ND _| 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 93.78 «62 ak 9 a 
; TPS799285DRVR | 296-19747-1-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator. Tit 93 74 
TPS79925DDCT 296-17779-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 116.25/250 TPS799285DRVR | 296-19747-2-ND | 2:85V 200mA LDO Regulator 1448.00/3,000 
TPS79925YZUT 296-18345-1-ND | 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator....5-DSBGA 1.08 90 72 Re oraTTy 296-19483-1-ND | 2.85V. 200mA Ultra Low Noise High PSAR aoa 
TPS79925YZUT 296-18345-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 DO Linear Regulator S-DSBcA (ROGET ECS 
TPS79927DDCR 296-20730-1-ND | 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 ~~ 58 +PS7992RSYZUIR 296-19483-2-ND | 2.85V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 5: : : 
TPS79927DDCR 296-20730-2-ND | 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator oRRTTBGR 
[eereetet BEE ST CER REET cox? comA LDO Linear Regulator ..5-DSBGA (ga ee TPS799285YZUT | 296-18737-1-ND | 2.85V, 200mA LDO Linear Regulator. 70890 72 
nN gulator....5-DSBGA BANE TPS799285YZUT | 296-18737-2-ND _| 2.85V, 200mA LDO Linear Regulator 435,00/250 
TPS79928DDCR 296-17781-1-ND | 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 58 TPs728186315DRVT [ESEESeI EITM 0.9 to 3.6V, 200mA LOO Liar Reg a9 Gn BR 
TPS79928DDCR 296-17781-2-ND | 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-23-5 1131.00/3,000 Ee NO SO eeu Inear Reg : ; : 
TPS79928YZUT 296-18738-1-ND _| 2.8V,200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS728185315DAVT | 296-22620-2-ND | 0.9V to 3.6V, 200mA LDO Linear Reg... 161.25/250 
: TPS728185315YZUR | 296-23106-1-ND | 0.9V to 3.6V, 200mA LDO 
rarmsnoet [atrweras |svoutsounrseue’-rcorass 00 he cn wa 
799. - 4 -| , 200m, inear Regulator... -23-5 fs Ef d - - - 
TPS79930DDCT 296-17782-2-ND | 3V, 200mA LDO Linear Regulator..... TSOT-23-5 116.25/250 TPS728185315YZUR | 296-23106-2-ND Ore neqiaien LDO <EOITOTT 
TPS79930YZUT 296-18739-1-ND | 3V, 200mALDO Linear Regulator.......5-DSBGA 1.08 90 72 00/3) 
TPS79930YZUT 296-18739-2-ND _| 3V, 200mA LDO Linear Regulator........5-DSBGA 135.00/250 TPS780330220DDCR | 296-23332-1-ND 2 DOneaIator: Level Output, 150mA, aah in et 
TPS79933DDCR 296-17783-1-ND | 3.3V, 200mALDO Linear Regulator. TSOT-23-5 87 73 58 ene a 3 E : 
TP$79933DDCR 296-17783-2-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5 1131.00/3,000 ree E re eer Carica © oN Cre tal Level Output, 150mA, semana 
TPS79933DRVR 296-19748-1-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator. 141.9374 9 Es aUUEH 
TPS79933DRVR 296-19748-2-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator . 1443.00/3,000 TPS78O330220DRVR | 296-23430--ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 150mA, 
TPS79933YZUT 296-18740-1-ND _| 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator. 1.08 90 72 LDO Regulator NEW... . 163 130 98 
TPS79933YZUT 296-18740-2-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135,00/250 TPS780330220DRVR | 296-23439-2-ND ae oi Dual Level Output 150mA, Paina 
TPS79942DDCR 296-21903-1-ND | 4.2V, 200mA LDO Regulator. .TSOT-23-5 87 73 58 TPS78133020000CR MEGROATERNTRR 3.3 ao Dil ent ‘soma cas 
TPS79942DDCR 296-21903-2-ND | 4.2V, 200mA LDO Regulator. . TSOT-23-5 1131.00/3,000 7 : Be ipod a ual Level Output, 150m: “oh hn) FG 
TPS79945YZUR 296-21904-1-ND | 4.5V, 200mA LDO Regulator. 99 83 66 eguiator Es : : : 
TPS79945YZUR 296-21904-2-ND | 4.5V, 200mA LDO Regulator. 1287.00/3,000 TPS781330220DDCR | 296-23334-2-ND | 3. ‘ey ou 2. - a Level Output, 150mA, fone 
TPS715345DCKR 296-18732-1-ND | 3.45V, 50mA LDO Regulator. 1.02 85 68 eguiator. a SOUS 
TPS715345DCKR | 296-18732-2-ND —_| 3.45V, 50mA LDO Regulator. 1326.00/3,000 TPS781330220DRVR | 296-23441-1-ND | 3.3V or 2.2V Dual Love Output 150mA, 
TPS717285DCKR 296-19649-1-ND | 2.85V, 150mA LDO Regulato 135 113 90 LDO Regulator NEW! - 138 110 83 
TPS717285DCKR 296-19649-2-ND | 2.85V, 150mA LDO Regulato 1755.00/3,000 TPS781230220DRVR (iE 2 aauicauoumm| °-2V or 2.2V Dual Level Qutpu 
TPS726126DCQ 296-18257-ND 1.26V, 1A, LDO Regulator a = LDO Regulator NEW! 2112.00/3,000 
TPS730285DBVT 296-21899-1-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator. "7Gimmne5 melas UC282T-1 296-15146-5-ND | 1.5V, Fast LDO Regulato! 620 496 4.19 
TPS730285DBVT 296-21899-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulato 78.75/250 UC282T-2 296-15147-5-ND | 2.1V, Fast LDO Regulato! 6.20 496 4.19 
TPS730285YZOR 296-18733-1-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulato 84 63 «48 UC282T-3 296-15148-5-ND | 2.5V, Fast LDO Regulato! 6.20 496 4.19 
TPS730285YZQR 296-18733-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulato 819.00/3,000 UC282T-ADJ 296-15149-5-ND | Adj, Fast LDO Regulator. 6.20 4.96 4.19 
TPS731125DBVR 296-21276-1-ND | 1.25V, 150mA LDO Regulator... 129 1.08 86 UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato! 5.60 4.48 3.78 
TPS731125DBVR 296-21276-2-ND | 1.25V, 150mA LDO Regulator... 1677.00/3,000 UC282TDKTTT-1 296-16011-1-ND | 1.5V, Fast LDO Regulato 620 496 — 
TPS736125DRBT 296-18252-1-ND | 1.25V, 400mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 UC282TDKTTT-1 296-16011-2-ND | 1.5V, Fast LDO Regulator. 209.25/50 
TPS736125DRBT 296-18252-2-ND | 1.25V, 400mA LDO Regulator... 332.50/250 UC282TDKTTT-2 296-16012-1-ND | 2.1V, Fast LDO Regulato! 620) (4:96 
TPS793285DBVR 296-12157-1-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF UC282TDKTTT-2 296-16012-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 209.25/50 
LDO Regulator...... 88 66 ~=««50 UC282TDKTTT-3 296-16013-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 6.20 496 4.19 
TPS793285DBVR 296-12157-2-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF UC282TDKTTT-ADJ 296-16014-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 6.20 4.96 _ 
LDO Regulator... SOT-23-5 858.00/3,000 UC282TDKTTT-ADJ 296-16014-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 209.25/50 
TPS793285YEQEVM | 296-19007-ND Evaluation Module for TPS793285YEQ — 1020 — — UC282TDTR-ADJ 296-18067-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 6.20 496 4.19 
TPS793285YEQT 996-15725-1-ND | 2.85V, 200mA High PSRR RF UC282TDTR-ADJ 296-18067-2-ND | 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 1968.50/500 
LDO Regulator... 5-DSBGA 877358 UC282TDTR-1 296-19030-1-ND | 1.5V, Fast LDO Regulator... 6.20 4.96 4.19 
TPS793285YEQT 296-15725-2-ND | 2.85V, 200mA High PSRR RF UC282TDTR-1 296-19030-2-ND | 1.5V, Fast LDO Regulator. 1968.50/500 
LDO Regulator... 5-DSBGA 108.75/250 UC282TDTR-3 296-19031-1-ND | 2.5V, Fast LDO Regulato 6.20 4.96 4.19 
TPS793285YZOR 296-18065-1-ND | 2.85V, 200mA High PSRR RF UC282TDTR-3 296-19031-2-ND | 2.5V, Fast LDO Regulato 1968.50/500 
LDO Regulator... 5-DSBGA 81 68 «54 UC285T-1 296-15153-5-ND | 1.5V, Fast LDO Regulato 7.30 5.84 4.93 
TPS793285YZOR 296-18065-2-ND | 2.85V, 200mA, High PSRR RF UC285T-2 296-15154-5-ND __| 2.1V, Fast LDO Regulato 7.30 5.84 4.93 
LDO Regulator 5-DSBGA 1053.00/3,000 (Continued) 
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If TEXAS ini ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 
Tt Digi-Key Price Each Ti Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 ~— 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UC285T-3 296-15155-5-ND | 2.5V, Fast LDO Regulator 730 5.84 4.93 UCC384DP-12 296-8162-5-ND -12V, 0.5A LDO Linear Regulato 439 3.51 2.73 
eee , ee ote ND Aa}, AO eal nh ae 4.93 UCC384DP-5 296-8163-5-ND -5V, 0.54 LDO Linear Regulator 439 351 273 
3 -16015-1- ov, : . a UCC384DP-ADJ 296-8164-5-ND Neg. Adj. 0.5A LDO Linear Regulat 439 351 273 
UC28STOKTIT-1 296-16015-2-ND | 1.5V, Fast LDO Regulato 246.40/50 UC3833DWTR 296-13767-1-ND_|Pretision LOO Linear Controller... 5.40 4.32 3.36 
ea ae au rast rue neat 7:30 ea = UC3833DWTR 296-13767-2-ND __[Precision LDO Linear Controller. 6120.00/2,000 
C = 2 | AV, Fas eguiator. \f 
UC285TDKTIT-3 | 296-16017-1-ND _| 2.5V, Fast LDO Regulato 730 584 — Voltage Regulators 
UC285TDKTTT-3 296-16017-2-ND —_| 2.5V, Fast LDO Regulato 246.40/50 LFC789D25CDR 296-17214-1-ND  /Dual Linear FET Controller . 96 72 54 
UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-1-ND | 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator .. 730 584 — LFC789D25CDR 296-17214-2-ND Dual Linear FET Controller . 780.00/2,500 
UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-2-ND__| 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator .. 246.40/50 LFC789D25CPWR | 296-17215-1-ND —_| Dual Linear FET Controller . 96 72 54 
UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response LFC789D25CPWR 296-17215-2-ND Dual Linear FET Controller . 638.00/2,000 
LDO Regulator... T0-220-5 540 432 3.65 LM237KCSES 296-21574-5-ND __|Adj., 1.5A 3-Terminal Regulator. 1.25 1.00 75 
UC382T-2 296-2802-5-ND 2.1V, Fast Transient Response LM317DCY 296-23224-5-ND 3-Terminal Adj. Regulator....... 80 60 45 
LDO Regulator...... T0-220-5 5.40 432 3.65 LM317DCYR 296-12602-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 62 47 35 
UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5V, Fast Transient Response LM317DCYR 296-12602-2-ND /3-Terminal Adjustable Regulator. 500.00/2,500 
LDO Regulator... T0-220-5 5.40 4.32 3.65 LM317KCS 296-13869-5-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator 84 63 48 
UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transient Response LM317KCSE3 296-21576-5-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 84 63 48 
LDO Regulator 70-220-5 5.40 4.32 3.65 LM317KTTR 296-21390-1-ND _|3-Terminal Adjustable Regulator. 80 60 45 
UC382TDKTTT-1 296-16019-1-ND TDO Renilcier Response 10-2635 (EROS LM317KTTR 296-21390-2-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator. 140.00/500 
BeOS i : = LM317LCDR 296-17220-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 49 40 27 
UC382TOKTTT-1 296-16019-2-ND | 1.5V Fast Transient Response LM317LCDR 296-17220-2-ND /3-Terminal Adjustable Regulator. 320.00/2,500 
LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 LM317LIDR 296-20678-1-ND __|3-Terminal Adjustable Regulator. 45 3627 
UC3B2TOKTIT-2 296-16020-1-ND 2il\ Fast stant Response a Fey LM317LIDR 296-20678-2-ND _|3-Terminal Adjustable Regulator. 305.00/2,500 
egulator 268-5 8 = LM317LILPR 296-20679-1-ND —_|3-Terminal Adjustable Regulator. 45 3627 
UCSe2TDKTTT-2 eer ao oY eat Response ieee Wee LM317LILPR 296-20679-2-ND |3-Terminal Adjustable Regulator 252.00/2,000 
: ; LM317LIPK 296-21742-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. We 54° Al 
UC382TDKTTT-3 296-16021-1-ND 2.5V Fast Transient Response 7 7 
ioe rozes_sio oe — | UE Bearer emmy ra gee, 
UC382TDKTTT-3 296-16021-2-ND | 2.5V Fast Transien' ee TET ee : : 3 
LDO Regulator... T0-263-5 182.25/50 LM317LIPWR 296-20680-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 252.00/2,000 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-1-ND 1.2V/Adj., Fast Transient Response LM317MKTPR 296-9537-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 80 60 45 
LDO Regulator..... T0-263-5 5.40 4.32 = LM317MKTPR 296-9537-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 780.00/3,000 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-2-ND | 1.2V/Adj., Fast Transient Response LM317MKTPRG3 296-18689-1-ND __[3-Terminal Adjustable Regulator. 88 66 50 
LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 LM317MKVURG3 296-19495-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 88 66 = .50 
UC382TDTRD 296-19032-1-ND | 2.1V Fast Transient Response LM317MKVURG3 296-19495-2-ND _|3-Terminal Adjustable Regulator 715.00/2,500 
LDO Regulator T0-263-5 540 432 3.65 LM317MQDCYR 296-15185-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 1.04 eho 209) 
UC382TDTR-2 296-19032-2-ND 2.4V Fast Transient Response LM317MQDCYR 296-15185-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 845.00/2,500 
LDO Regulator TO-263-5 1714.50/500 LM317MQDCYRG4 296-23127-1-ND 3-Terminal Adj. Regulator. 18 Gey 
UC382TDTR-3 296-19033-1-ND —_| 2.5V Fast Transient Response [M3T7MODCYRG4 | 296-23127-2-ND __|3-Terminal Adj. Regulator. SOT-223-4 45.00/2,500 
LDO Regulator T0-263-5 5.40 4.32 3.65 LM337KC 296-9550-5-ND j., 1.54 Negative Voltage Reg.........T0-220AB 93 78 62 
UC382TDTR-3 296-19033-2-ND 2.5V Fast Transient Response LM337KCSE3 296-21577-5-ND j., 1.5 Negative Voltage Reg. (0-220 96 12) 254 
LDO Regulator TO-263-5 1714.50/500 LM337KTPR 296-17847-1-ND j., 1.54 Negative Voltage Regulator......2-PFM 92 69 52 
UC385EVM-207 296-20626-ND Evaluation Module for UC385 — 500 — — LM337KTTR 296-20746-1-ND _|Adj., 1.5A Negative Voltage Reg..........T0-263-3 78 —«65_—52 
UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 [M337KTTR 296-20746-2-ND _|Adj., 1.5A Negative Voltage Reg.......... T0-263-3 346.00/1,000 
UC385T-2 296-2810-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 LM337KVURG3 296-21578-1-ND Adjustable, 1.5A Negative Voltage Reg....3-PFM 88 66 50 
UC385T-3 296-2811-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator 630 5.04 4.26 LM337KVURG3 296-21578-2-ND Adjustable, 1.5 Negative Voltage Reg. ...3-PFM 715.00/2,500 
UC385T-ADJ 296-281 2-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulatot 6.30 5.04 4.26 LM25751N 296-20850-5-ND 1A Simple Step-Down Switching Voltage 
UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.4V, 5A LDO Regulator 5.70 456 3.85 Regulator 150 1.20.90 
UC38STOKTTT-1 296-16023-1-ND | 1.5V, 5ALDO Regulator 6.30 5.04 — MC7SLO5ACDR 296-1016-1-ND BV Fixed Negative Voltage Regulator .... 36.229 ~=—20 
UC3BSTDKTTT-1 296-16023-2-ND_| 1.5V, 5A LDO Regulator 212.65/50 MC79LOSACDR 296-1016-2ND SV Fixed Negative Voltage Regulator 235.00/2,500 
UC385TDKTTT-2 296-16024-1-ND | 2.1V, SALDO Regulator 6.30 5.04 — MC79LOS5ACLP 296-9603-5-ND 5V Fixed Negative Voltage Reg..........T0-2264A 40 32 24 
UC385TDKTTT-2 296-16024-2-ND | 2.1V, 5A LDO Regulator 212.65/50 MC79L12ACD 296-9604-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator.....8-SOP 40 32 .24 
Tee oe ones END oN ES ma Rie 6.30 Saas = MC79L12ACLPR 296-9605-1-ND 12\ Fixed Negative Voltage Regulator ....T0-226 40 32 .24 
é é a nots a ; MC79L12ACLPR 296-9605-2-ND 12\V Fixed Negative Voltage Regulator .... 224.00/2,000 
UGSESTDKTTT-ADS [p29baie02GalzNDI 1.2V/Adj., 5A LOO Regulator. ey hy MC79L12CLP 296-9606-5-ND  |12V Fixed Negative Voltage Reg.......10-2264A 55 44 33 
UC385TDKTTT-ADJ | 206-16026-2-ND | 1. 2V/Adj., 5A LDO Regulator. 2712.65/50 9607-5: , i 
DeaseTOTAG PoMER VERA os) SALDO Recut aan Ban age MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15\ Fixed Negative Voltage Reg.........T0-2264A 50 40 30 
ee pa arsatnn Say, Aiba PevUlter : pena a TL-SCSI285KCSE3 | 296-21608-5-ND | 2.85V/Fixed Volt. Reg. for SCSI. 70-220 1.50 1.20 90 
C8730 Achorbe iy Buck Pulse PWM Voltage Regulator Aa Ba AGE TL-SCSI285PWR 296-10126-1-ND__|2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI........20-TSSOP__1.50_1.20_.90 
Sees ea TL-SCSI285PWR 296-10126-2-ND _ |2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI.......... 20-TSSOP 1560.00/2,000 
UC2577TDKTTT-ADJ | 296-16010-1-ND__| Step-Up Voltage Regulator. 10.83 9.75 aiaien Baa RoR 9-Terminal Adi. Recdlater coc Cen 
UC2577TDKTTT-ADJ | 296-16010-2-ND | Step-Up Voltage Regulator. 32.25/50 TL3t7CLP 996-10167-5-ND _|3-Terminal a Relat : 70-92 40 32 204 
UG257a0F ecg cea aealomam Guck FWM Step-Down Voltage TL317CLPR 296-15008-1.ND _|3-Terminal Ad, Regulato 70-92 40 32 24 
Regulator... 6.80 5.44 4.59 fi 4 : : 
- : TL317CLPR 296-15008-2-ND __[3-Terminal Adj. Regulato 0-92 224.00/2,000 
UC2832TDWEP 296-18185-5-ND | 4.5V to 36V, Pt LDO Li 
a mses | Treo wriasrane [eteeiag aivecreeSae | asguzai 
UC2832TDWREP 296-22531-1-ND | 4.5V to 36V, Precision LDO Linear re ante 5 ee 
Controller... 8.70 696 5.88 TL430CLP 296-10181-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato 96 80 64 
UC2832TDWREP 296-22531-2-ND 4.5V to 36V, Precision LDO Linear TL431ACD 296-1286-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 43 Foo 24 
Controller... .16-SOIC 40876.00/2,000 TL431ACDBVR 296-15236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! A536 27 
UC28340W 296-2797-5-ND High-Efficiency Linear Regulato -16-SOIC 11.41 10.28 9.12 TL431ACDBVR 296-15236-2-ND —_/Adj. Precision Shunt Regulato 366.00/3,000 
UC2835D 296-2798-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 860 688 5.81 TL431ACDBVT 296-15323-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato 96 72 Bd 
UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 9.00 810 7.19 TL431ACDBVT 296-15323-2-ND —_/ Adj. Precision Shunt Regulato 99.50/250 
UC2854BMDWREP | 296-21935-1-ND ‘| Advanced High Power Factor TAS TARDE poe See ENG fa Precision Shut Regutato A5 nee a 
Preregulator. 5.62 4.50 3.80 ie read jj. Precision Shunt Regulato: i , 
UC2854BMDWREP | 296-21935-2-ND | Advanced High Power Factor TL431ACDCKR 296-17863-1-ND _|Adj. Precision Shunt Regulato CO ee 
Preregulator. 7026.00/2,000 TL431ACDCKR 296-17863-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 324.00/3,000 
UC3832N 296-11273-5-ND | Adjustable, 100mA LDO Regulator. 5.00 4.00 3.38 TL431ACDR 296-1286-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato A335 4 
UC3833N 296-11274-5-ND —_| Adjustable, 100mA LDO Regulatoi 540 4.32 3.36 TL431ACDR 296-1286-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 280.00/2,500 
UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulato 941 848 7.52 TL431ACLP 296-1287-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 40 foo ee 
UCC281DP-5 296-2817-5-ND 5V, 1A LDO Regulator... 495 3.96 3.08 TL431ACLPR 296-1287-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 45 gay ee 
UCC281DP-ADJ 296-2818-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulato 4.95 3.96 3.08 TL431ACLPR 296-1287-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
UCC283T-3 296-11413-5-ND | 3.3V, 3A LDO Regulator 620 4.96 4.19 TL431ACP 296-10182-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 36 6.29 = 20 
UCC283T-5 296-11414-5-ND 5V, 3A LDO Regulator... 6.20 496 419 TL431ACPK 296-17037-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: Be 44 33 
UCC283T-ADJ 296-15163-5-ND —_| Adjustable, 3A LDO Regulato 620 4.96 4.19 TL431ACPK 296-17037-2-ND _|Adj. Precision Shunt Regulato 154.00/1,000 
UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-1-ND —_| Adjustable, 3A LDO Regulato 620 496 — TL431ACPSR 296-13352-1-ND _|Adj. Precision Shunt Regulato 45 «3607 
UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-2-ND__| Adjustable, 3A LDO Regulato 209.25/50 TL431ACPSR 296-13352-2-ND —_|Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
UCC283TDKTIT-3 | 296-17787-1-ND | 3.3V, 3A LDO Regulator 620 406 — TL431ACPWR 296-13353-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato AB 36.27 
UCC283TDKTIT-3 | 296-17787-2-ND | 3.3V, 3A LDO Regulator 209.25/50 TL431ACPWR 296-13353-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
Teco pene eee Boo ND 6.20 Pane = TL431AID 296-1288-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato 36 29 20 
‘ ee i : TL431AIDBVT 296-15324-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 75 63 50 
aia a i ae Sere 2 ie Ae ue TL431 AIDBVT 296-15324-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 93.75/250 
‘ -11416-5-| f oe : : : TL431AIDBZR 296-17329-1-ND Adj. Precision Shunt Regulat 50 40 30 
UGC284DP-ADJ 296-11417-5-ND | Adj., 500mA Negative LDO Regulator 5.60 448 378 EER, WP Ocion SFIntRe Ulta 
TL431AIDBZR 296-17329-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 405.00/3,000 
UCC381DP-3 296-2819-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 428 342 2.66 TL431AIDCKR 296-17864-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato 40 32 24 
UCC381DP-5 296-2820-5-ND 5V, 1A DO Regulator... 428 342 266 TL4aTAIDCKR SA RSEACSOSDIN Adi Precis 
% i = H = =2-| jj. Precision Shunt Regulato! 324.00/3,000 
UCC381DP-ADJ 296-2821-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulato 428 342 2.66 eetene) 

= “a ERB 7 TL431AIDR 296-1288-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato e361) 29) -20 
UCC383T-3 296-8156-5-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 540 432 3.65 ae 

7 i = ‘ TL431AIDR 296-1288-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 235.00/2,500 
UCC383T-5 296-8157-5-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator... 540 4.32 3.65 eetees! 

2 7 = H i TL431AILP 296-10183-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 5 Yh Blt) 
UCC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator. 6.40 432 3.65 TL431 AILPME3 596-23297-1-ND ‘Adj, Precision Shunt Reaul 0 40 30 
UCC383TD-ADJ 296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator 549 440 3.42 HALEN . Precision Shunt Regulato = ay) : 
UCC383TDKTTT-3 296-16028-1-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 540 486 — TL431AILPME3 296-23297-3-ND Adj. Precision Shunt Regulator 10-92 280.00/2,000 
UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-2-ND | 3.3V. 3A LDO Linear Regulator 82.25/50 TL431AILPR 296-10183-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato .T0-226AA 352820 
UCC383TDKTTT-5 296-16029-1-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator 540) 432° — TL431AILPR 296-10183-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 168.00/2,000 
UCC383TDKTTT-5 —_| 296-16029-2-ND —_| 5V, 3A LDO Linear Regulator 182.25/50 TL431 AIP 296-10184-5-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato 50 40 30 
UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-1-ND | Adj., 3A LDO Linear Regulator . 540 432 — TL431AIPK 296-17038-1-ND__ Adj. Precision Shunt Regulato As 3627 
UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-2-ND__| Adj., 3A LDO Linear Regulator .. 182.25/50 (Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Tl. Digi-Key Price Each To Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description 1 
TL431AIPK 296-17038-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 160.00/1,000 TL432AIPK 296-18240-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator... 160.00/1,000 
TL431AQDBVR 296-17330-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432AQDBVR 296-17339-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatot 68 Ail 39 
TL431AQDBVR 296-17330-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432AQDBVR 296-17339-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 663.00/3,000 
TL431AQDBVRQ1 296-23433-1-ND Adj. Precision Shunt Reg. NEW. Toot eal TL432AQDBZR 296-17340-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato i254 Al 
TL431AQDBVRQ1 296-23433-2-ND__| Adj. Precision Shunt Reg. NEW? 702.00/3,000 TL432AQDBZR 296-17340-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato 702.00/3,000 
TL431AQDBZR 296-18864-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432AQPK 296-18241-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato de ee £5) 
Lene ae eB eND aM terol euunt eee % ey TL432AQPK 296-18241-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato! 253.00/1,000 
-21853-1- . : / : TL432BCDBVR 296-18875-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulat 68 51 39 
TL431AQDBZRO1 | 296-21853-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 702.00/3,000 TLA30BCDBVR 396-18875-2ND | Adj Precision Shunt Regulato 663.00/3,000 
ee oo ot a me an so 68 oe aie TL432BCDBZR 296-18876-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato 72 54 At 
- -2- jj. Precision Shunt Regulator . i = Da 7 Tal 
TL431AQPK 996-18236-1-ND —_| Adj, Precision Shunt Regulator 8 8 68 ae see in presen Shum Senet ea Tee 8 0007 
TL431AQPK 296-18236-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 253.00/1,000 ee eantol rippeeaal 7 é ; ; 
4 nay TL432BCPK 296-18242-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 200.00/1,000 
TL431BCDBVR 296-18865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39 30 any 4 sat 
: ia TL432BIDBVR 296-18877-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 76 57 43 
TL431BCDBVR 296-18865-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 7 bet 
- — TL432BIDBVR 296-18877-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 741.00/3,000 
TL431BCDBZR 296-18866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 162) Ree) = ai 
4 H ae TL432BIDBZR 296-18878-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatot 80 60 45 
TL431BCDBZR 296-18866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 7 spa 
. ae H ved TL432BIDBZR 296-18878-2-ND Adj. Precision Shunt Regulatot 780.00/3,000 
TL431BCDCKR 296-17866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39 30 ; ae 
i oll H a TL432BIPK 296-18243-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatot 68 aol 39 
TL431BCDCKR 296-17866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 7 Ha 
TL431BCDR 296-18867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39 —.30 TL432BIPK 296-18243-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 226.00/1,000 
TL431BCDR 296-18867-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 422.50/2,500 TL432BQDBVR 296-18879-1-ND) | Adj. Precision Shunt Regulato eOUEECSIOS 
TL431BCLPR 296-17374-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 52 39 30 TL432BQDBVR 296-18879-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator. 1053.00/3,000 
TL431BCLPR 296-17374-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 346.00/2,000 TL432BQDBZR 296-18880-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator. 81 68 54 
TL431BCP 296-18868-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 559) 9 a0 90) TL432BQDBZR 296-18880-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 1053.00/3,000 
TL431BCPK 296-18058-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432BQPK 296-18244-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato 192 Ooo? 
TL431BCPK 296-18058-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 200.00/1,000 TL432B0PK 296-18244-2-ND_| Adj. Precision Shunt Regulator 306.00/1,000 
TL431BCPSR 296-18869-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 52 39 30 TL432CDBVR 296-17341-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato TAO S224 
TL431BCPSR 296-18869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 346.00/2,000 TL432CDBVR 296-17341-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 324.00/3,000 
TL431BCPWR 296-18870-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 152) 39 = .30 TL432CDBZR 296-17342-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 45 a ee 
TL431BCPWR 296-18870-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 346.00/2,000 TL432CDBZR 296-17342-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 366.00/3,000 
TL431BIDBVR 296-18871-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator Coe TL432CPK 296-18245-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator . 50 40 __—.30 
TL431BIDBVR 296-18871-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432CPK 296-18245-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator. 140.00/1,000 
TL431BIDBZR 296-18872-1-ND Ad). Precision Shunt Regulator 60 A584 TL432IDBVR 296-17343-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 45 EcOmmeen 
TL431BIDBZR 296-18872-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432IDBVR 296-17343-2-ND Adj.. Precision Shunt Regulator . 366.00/3,000 
TL431BIDR 296-18873-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60.45 34 TL432IDBZR 296-17344-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 0) 40), 430 
TL431BIDR 296-18873-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 487.50/2,500 TL432IDBZR 296-17344-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator... 405.00/3,000 
TL431BIP 296-18874-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL432IPK 296-18246-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator .. a 2 ea 
TL431BIPK 296-18060-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 68 St 89 TL432IPK 296-18246-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 154.00/1,000 
TL431BIPK 296-18060-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 226.00/1,000 TL432QDBVR 296-17345-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato! 56 42 «32 
TL431BQDR 296-17886-1-ND_| Adj. Precision Shunt Regulator 846348 TL432QDBVR 296-17345-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator-.. 546.00/3,000 
TL431BQDR 296-17886-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 682.50/2,500 TL432QDBZR 296-17346-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator. 60 45 34 
TL431BQLPME3 296-19380-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 6348 TL432QDBZR 296-17346-2-ND — | Adj. Precision Shunt Regulato 585.00/3,000 
se ecpe soe eee a poe ae Seauetot 92 ae aa see TL4320PK 296-18247-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 60 45 34 
a -e- |. Precision ohunt Regulator -00/1, TL432QPK 296-18247-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 200.00/1,000 
TL431BIDCKR 296-17867-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 __.34 TL497ACD 296-10195-5-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator. 144° 120 96 
Te Beek eH PRE Ie ND At: Prerision Smut Reauliog fi Ee TL497ACDR 296-10195-1-ND _| 1.2V Switching Voltage Regulator. 144 1.20.96 
~ -1- j. Precision Shunt Regulator a i A 5 9. hI 
TL431BILPR 296-17375-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 400.00/2,000 TaieNe BA oy cere yonade Reguator- as 
eae : 9 Voltage Regulator. 144° 1.20 .96 
TL431BQDBVR 296-17311-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 a ae fe hi e 
Peal TL497ACPWR 296-23298-1-ND | 1.2V Switching Volt. Regulator.........14-TSSOP 1.44 1.20 .96 
TL431BQDBVR 296-17311-2-ND_| Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL497ACPWR 296-23298-2-ND _| 1.2V Switching Volt. Regulator......... 14-TSSOP 1276.00/2,000 
TL431BQDBZR 296-17623-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 84 638 TL497AID 296-10197-5-ND _| 1.2V Switching Voltage Regulator.......14-SOIC_ 1.33 1.06  .80 
TL431BQDBZR 296-17623-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TLAS7AIDA SORAOIGT=A-ND 1 1-BV Switching Voltage Regulator {aa 06h80 
TL431BQDBZRQ1 296-20654-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 75 63 50 TL497AIDR BORG MIR 12V S Hiching Wollans Bed isto. mereostace s00 
TL431BQDBZRQ1 296-20654-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 975.00/3,000 By WINING ORO HEGMIaNEY peas 
TL431BQDCKR 296-17868-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 84.6348 TIEAQ7AIN 296-10198-5-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator. WES 
—— TL780-05CKTER 296-12396-1-ND | 5.0V, 1.5 Fixed Positive Voltage Ri 90 75 60 
TL431BQDCKR 296-17868-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL780-05CKTER 296-12396-2-ND 5.0V. 1.5A Fixed Positive Volta 
Heres a OV, 1. ge Reg 798.00/2,000 
TL431BQLPR 296-17376-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 7 a 
TL431BQLPR 296-17376-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 558.00/2,000 TL780-05CKTTR 296-20777-1-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg 9672) 54 
TL431¢D 296-1289-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 42° 34d TL780-05KCS 296-14324-5-ND | 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. ...T0-220 88 66.50 
TL431CDBZR 296-17331-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 40.32.24 eh ape See NT i se Bote ae eater TO-220AB a is sf 
TL431CDBZR 296-17331-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 é x oa ie Uieiivet Stara raas é 
TL431CDR 296-1289-1-ND Adj, Precision Shunt Regulator 40. 32 22 TL780-15KCS 296-14326-5-ND__| 15V, Fixed Positive Volt. Regulator 88.66 ——50 
TL431CDR 296-1289-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 225.00/2,500 TL783CKCSE3 296-20687-5-ND High Voltage Adj. Regulato 1.60 1.28 96 
TL431CDBVR 296-10185-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 36 29° 2 TL783CKTTR 296-20778-1-ND —_| High Voltage Adj. Regulato 1.60 1.28 .96 
TL431CDBVR 296-10185-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 282.00/3,000 TL783CKTTR 296-20778-2-ND | High Voltage Adj. Regulato 432.00/500 
TL431CLP 296-1290-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40. 32. 22 TL2218-285PWR 296-10163-1-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulato .20-TSSOP 3.31 265 2.06 
TL431CLPR 296-1290-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32 «99 TL2218-285PWR 296-10163-2-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulato .20-TSSOP 3748.00/2,000 
TL431CLPR 296-1290-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 190.00/2,000 TL2575-ADJIKTTR | 296-21830-1-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431CP 296-1798-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator -50 40 =.30 Voltage Regulator 1.500 1:20) 7 290 
TL431CPK 296-1991-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator -50 AL .28 TL2575-ADJIKTTR 296-21830-2-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431CPWR 296-12497-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 132. 24 Voltage Regulator or 405.00/500 
TL431CPWR 296-12497-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 224.00/2,000 TL2575-ADJIKV 296-21831-5-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431IDBVR 296-10187-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 42 roan 24 Voltage Regulator 757 A005) 
TL431IDBVR 296-10187-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 285.00/3,000 TL2575-ADJIN 296-21832-5-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431IDBZR 296-17332-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 FOOMEer Voltage Regulator 150 1.20 .90 
TL431IDBZR 296-17332-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 TL2575-O5!IKTTR 296-21824-1-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL431IDR 296-1291-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 36 2295) 920) Voltage Regulator aa 1.83 1.46 1.10 
TL431IDR 296-1291-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 235.00/2,500 TL2575-O5IKTTR 296-21824-2-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL431ILP 296-1292-ND Adj. Precision Shunt Regulator 42 34 24 Voltage Regulator = 493.00/500 
TL431ILPR 296-1292-1-ND Ad). Precision Shunt Regulator 42 34.24 TL2575-051KV 296-21825-5-ND BV, 1A Simple Step Down Switching 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 202.00/2,000 Voltage Regulator 1.75 140 1.05 
TL431IP 296-10188-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 ECOMeet TL2575-051N 296-21094-5-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL431IPK 296-10189-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 42 rodeo 
; Ha Voltage Regulator 150 120 90 
TL4311PK 296-10189-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 116.00/1,000 TL2575-12IKTTR 296-21495-1-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 
TL431QDBVR 296-17333-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator p52. 39.30) Voltage Regulator 183 1.46 110 
TL431QDBVR 296-17333-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 r Gn 7 fen ; : : 
TL4310DBZR 296-17334-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 5 39 3 THRSTSAAICTTR acces 07,18 Simple Step Down Switching agnor 
TL431QDBZR 296-17334-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 aie eso aeveccam [EEN or 7 a Sten Bawa Sach : 
TL431QDCKR 296-17869-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 5G) donna Vale Reid : ep Down owitening a a. 10 
TL431QDCKR 296-17869-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 546.00/3,000 +i9678-491N PROC 12V. 4h Sincle Stag Down Saitehi : Shoe Me 
TL4370DR 296-21096-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator BB 2 30 Vela RECOr Oo wenn any BH. eh 
TL431QDR 296-21096-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 422.50/2,500 ge Reg : : g 
TL4310PK 296-18238-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL2575-151KTTR 296-21497-1-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL4310PK 296-18238-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 200.00/1,000 Voltage Regulator nani 183 1.46 1.10 
TL432ACDBVR 296-17335-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator AO 32 24 TL2575-151KTTR 296-21497-2-ND 1a simple teh Down Switching sea AGS OOOO 
TL432ACDBVR 296-17335-2-ND __| Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 oltage Regulator. rants i l 
TL432ACDBZR 296-17336-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 45° (36027 TL2575-151KV 296-21498-5-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432ACDBZR 296-17336-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 Voltage Regulator 1.75 1.40 1.05 
TL432ACPK 296-18239-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator #55) 44 33 TL2575-151N 296-21827-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432ACPK 296-18239-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 154.00/1,000 Voltage Regulator a 1:50) 1:20) 280 
TL432AIDBVR 296-17337-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 30 TL2575-33IKTTR 296-21828-1-ND —_| 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AIDBVR 296-17337-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 405.00/3,000 Voltage Regulator . 1.83 1.46 1.10 
TL432AIDBZR 296-17338-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 55 44 3 TL2575-33IKTTR 296-21828-2-ND —_| 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AIDBZR 296-17338-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 447.00/3,000 Voltage Regulator 493.00/500 
TL432AIPK 296-18240-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 48 POO Mee) (Continued) 
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EXAS 
INSTRUMENTS 

Lolb Digi-Key 

Part No. Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


re 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


TL2575-331KV 
TL2575-331N 
TL2575HV-ADJIKTTR 


296-21829-5-ND 
296-21095-5-ND 
296-21841-1-ND 


3.3V, 1A Simple Step Down Switching 

Voltage Regulator .. T0-220-5 
3.3V, 1A Simple Step Down Switching 

Voltage Regulator stat 
Adj., 1A Simple Step Down Switching 

Voltage Regulator af 


1.75 140 1.05 
1.50 1.20  .90 
248 1.98 1.54 


TL2575HV-ADJIKTTR 
TL2575HV-ADJIKV 
TL2575HV-ADJIN 


296-21841-2-ND 
296-21842-5-ND 
296-21843-5-ND 


Adj., 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator a 

Adj., 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator 

Adj., 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator 


715.00/500 
248 1.98 1.54 
2.48 1.98 1.54 


TL2575HV-OSIKTTR 
TL2575HV-OSIKTTR 
TL2575HV-O5IKV 


296-21833-1-ND 
296-21833-2-ND 
296-21834-5-ND 


5V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator 

5V, 1A Simple Step 
Voltage Regulator ass 

5V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator 


248 1.98 1.54 
715.00/500 
248 1.98 1.54 


TL2575HV-O5IN 
TL2575HV-12IKTTR 
TL2575HV-12IKTTR 


296-21835-5-ND 
296-21499-1-ND 
296-21499-2-ND 


5V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator re 

12V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator 

12V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator 


248 1.98 1.54 
248 1.98 1.54 


715.00/500 


TL2575HV-121KV 
TL2575HV-12IN 


296-21500-5-ND 
296-21836-5-ND 


12V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator ot 

12V, 1A Simple Step Down Switching 
Voltage Regulator aie 

15V, 1A Simple Step Down Switching 


248 1.98 1.54 
248 1.98 1.54 


TLV431IDBVR 
TLV431IDBZR 
TLV431IDBZR 
TLV431ILP 
TLV431QPK 


296-13617-2-ND 
296-18915-1-ND 
296-18915-2-ND 
296-10729-5-ND 
296-22937-5-ND 


Low Voltage Adj. Shunt Regulator 
Low Voltage Adj. Shunt Regulator 
Low Voltage Adj. Shunt Regulator 
Low Voltage Adj. Shunt Regulator 
Low Voltage Adj. Shunt Regulator 


516.00/3,000 
-60 A534 

585.00/3,000 
60 A534 
a2 69) 52 


TLV431QPKG3 
TLV431QPKG3 
TLVH431ACDBVR 
TLVH431ACDBVR 
TLVH431ACDBZR 


296-19341-1-ND 
296-19341-2-ND 
296-17967-1-ND 
296-17967-2-ND 
296-17968-1-ND 


Low Voltage Adj. Shunt Regulator 
Low Voltage Adj. Shunt Regulator 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 


Ep 16952 
306.00/1,000 

68 ol 39 
663.00/3,000 

68 ol 39 


TLVH431ACDBZR 
TLVH431ACDCKR 
TLVH431ACDCKR 
TLVH431ACLPR 
TLVH431ACLPR 


296-17968-2-ND 
296-18043-1-ND 
296-18043-2-ND 
296-21129-1-ND 
296-21129-3-ND 


Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 


663.00/3,000 
76 oF 43 

741.00/3,000 
68 le 

452.00/2,000 


TLVH431ACPK 
TLVH431ACPK 
TLVH431ACPKG3 
TLVH431ACPKG3 
TLVH431AIDBVR 


296-18619-1-ND 
296-18619-2-ND 
296-19342-1-ND 
296-19342-2-ND 
296-17969-1-ND 


Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 


76 S743 
253.00/1,000 

76 57 43 
253.00/1,000 

76 57 43 


TLVH431AIDBVR 
TLVH431AIDBZR 
TLVH431AIDBZR 
TLVH431AIDCKR 
TLVH431AIDCKR 


296-17969-2-ND 
296-17970-1-ND 
296-17970-2-ND 
296-18044-1-ND 
296-18044-2-ND 


Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ....... SOT-23 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ........ 

Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 


741.00/3,000 
76 oT 43 

741.00/3,000 
84 63 48 

819.00/3,000 


TLVH431AILPR 
TLVH431AILPR 
TLVH431AIPK 
TLVH431 AIPK 


296-21130-1-ND 
296-21130-3-ND 
296-18620-1-ND 
296-18620-2-ND 


Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 
Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 


16 57 43 
506.00/2,000 

84 63 48 

279.00/1,000 
634 


TL2575HV-15IKTTR | 296-21501-1-ND TLVH431AIPKG3 296-19343-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84 
Voltage Regulator se 248 1.98 1.54 TLVH431AIPKG3 296-19343-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 279.00/1,000 
TL2575HV-15IKTTR | 296-21501-2-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQDBVR 296-17971-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 78 65 Fy) 
Voltage Regulator oa 715.00/500 TLVH431AQDBVR 296-17971-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1014.00/3,000 
TL2575HV-151KV 296-21502-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQDBZR 296-17972-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 18 Ask) ey 
Voltage Regulator TO-220 248 1.98 1.54 TLVH431AQDBZR 296-17972-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1014.00/3,000 
TL2575HV-151N 296-21837-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQDCKR 296-18045-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84.70.56 
Voltage Regulator sets 248 1.98 1.54 TLVH431AQDCKR 296-18045-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1092.00/3,000 
TL2575HV-33IKTTR | 296-21838-1-ND | 3.3V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQLPR 296-21131-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 78 65 52 
Voltage Regulator Re 248 1.98 1.54 TLVH431AQLPR 296-21131-3-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 692.00/2,000 
TL2575HV-33IKTTR | 296-21838-2-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switchin! TLVH431AQPK 296-18621-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 ef 256; 
Voltage Regulator sd 715.00/500 TLVH431AQPK 296-18621-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 
TL2575HV-331KV 296-21839-5-ND —_| 3.3V, 1A Simple Step Down Switchin TLVH431AQPKG3 —_ | 296-19344-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84 70 56 
Voltage Regulator Z 248 1.98 1.54 TLVH431AQPKG3 | 296-19344-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 372.00/1,000 
z 1840-5: 7 “chi TLVH431BCDBVR | 296-17684-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 92 69 52 
TGS ee on ale) <3 $04 TLVH431BCDBVR | 296-17684-2-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg... SOT-23-5 897.00/3,000 
TL3577-ADJIKTTR 296-21852-1-ND 100kHz Current Mode Simple Step Up/ TLVH431BCDBZR 296-17685-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ....... 192) 169) 52 
Flyback Switching Regulator... 5-DDPAK 5.98 4.79 4.04 TLVH431BCDBZR | 296-17685-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 897.00/3,000 
TL3577-ADJIKTTR | 296-21852-2-ND _| 100kHz Current Mode Simple Step Up/ TLVH431BCDCKR | 296-17797-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 75 63 50 
Flyback Switching Regulator... 5-DDPAK 1898.50/500 Tet aan Fee SENG ing vole a Pen anu ne el Ne 
TLV431ACDBVR 296-1348-1-ND Low Voltage Ad. a 38~«29 plielee ow Volt. Ad). Precision Shunt Reg: : : 2 
TLV431ACDBVR 296-1348-2-ND Low Voltage Adj, 381.00/3,000 TLVH437BCLPR 296-17812-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 612.00/2,000 
Reet : TLVH431BCPK 296-18622-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 75 63 50 
TLV431ACDBZR 296-18912-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator BSG 42) 1832! TEVHASIBCEK BE COOTNTMM| Low Volt Adt Provision Shunt R ARR 
TLV431ACDBZR 296-18912-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 546.00/3,000 TLVHAa1 BCPRES Doct aura ine va ‘ a Pecicien ent a oF ee are 
TLVASTAGLP ESCAIU TAS NOREE| Low Voltage Adj. Shunt Regulator aly AE 8 TivasiaceKes | 296-19345-2-ND _| Cow Volt Ad}, Precision Shunt Reg, ~~ 333.00/1,000 
TLV431A1D 296-10724-5-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 «4886 ae a a 
eer ! TLVH437BIDBVR 296-17686-1-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* .. 7% 63 50 
LS Fn | oa oe ae TLVH431BIDBVR | 296-17686-2-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 975.00/3,000 
-1984-2- ow Voltage Adj. 426.00/3,000 yp Free 
} TLVH431BIDBZR 296-17687-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 75 63 50 
TLV431AIDBZR 296-18913-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 TLVH431 BIDBZR BELT EAE Low Volt. Ad Precision Shunt R eared 
TLV431AIDBZR 296-18913-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 624.00/3,000 EEA A Vi Ad Brccicion GhintRee: ae 
TLVEMAIDR SETTER Lom Volos Ad Shunt Pout as TLVH431BIDCKR 296-17798-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*..... 81 68 54 
: as Ow. Voltage ad). nun Regu ator 4 é : TLVH431BIDCKR 296-17798-2-ND — | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1053.00/3,000 
Uses pee ecee omg Low Voltage Adj. Shunt Regulator eau a sno TLVH431BILPR 296178131ND | Low Volt Ad, Precision Shunt Reg 75 63 50 
TLV431AILP 296-10725-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 4836 TLVH431BILPR 296-17813-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 666.00/2,000 
TLV431AQPK 296-22933-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 15 63.50 TLVH431BIPK 296-18623-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 81 684 
TLV431AQPKG3 296-19337-1-ND_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 15 63 _50 TLVH431BIPK 296-18623-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 359.00/1,000 
TLV431AQPKG3 296-19337-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 333.00/1,000 TLVH431BIPKG3 296-19346-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 816854 
TLV431BCDBVR 296-17568-1-ND | Low Voltage Adj. 84 6348 TLVH431 BIPKG3 296-19346-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 359.00/1,000 
TLV431BCDBVR 296-17568-2-ND | Low Voltage Adj. 819.00/3,000 TLVH431BQDBVR | 296-17688-1-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* .. 105 88 70 
TLV431BCDBZR 296-17569-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84° 6348 TLVH431BQDBVR | 296-17688-2-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 1365.00/3,000 
TLV431BCDBZR 296-17569-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 819.00/3,000 TLVH431BQDBZR _| 296-17689-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 105 88 70 
TLV431BCDCKR 296-17794-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 88 66 «50 TLVH437BODBZR | 296-17689-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg.* 7365.00/3,000 
TLV431BCDCKR 296-17794-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 858.00/3,000 TLVH431BQDCKR | 296-17799-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 1419374 
TLV431BCLPR 296-17809-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84 6348 TLVH431BQDCKR | 296-17799-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 1443.00/3,000 
TLV431BCLPR 296-17809-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 558.00/2,000 TLV431BQLP 296-23300-ND Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.. .99 83 66 
TLV431BCPK 296-22934-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92 69 52 TLVH431BQLPR 296-17814-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Ret 1.05 88 70 
TLV431BCPKG3 296-19338-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92 69 52 TLVH437BOLPR 296-17814-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 932.00/2,000 
TLV431BCPKG3 296-19338-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 306.00/1,000 TLVH431BOPK 296-18624-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg ii 834 
TLV431BIDBVR 296-17570-1-ND Low Voltage Adj. 92 69 52 TLVH431BQPK 296-18624-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 492.00/1,000 
TLV431BIDBVR 296-17570-2-ND Low Voltage Adj. 897.00/3,000 TLVH431BQPKG3 296-19347-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ili 93.74 
TLV431BIDBZR 296-17571-1-ND _| Low Voltage Adj, Shunt Regulator 92 69 52 TLVH431BQPKG3 | 296-19347-2-ND_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 492.00/1,000 
TLV431BIDBZR 296-17571-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 897.00/3,000 viet COE YE See ion Nae re Hes stutt He : 60 nee ean 
TLV431BIDCKR 296-17795-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 96 72 54 eres esha oe meee: 
TLV431BIDCKR 296-17795-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 936.00/3,000 TLVH431CDBZR 296-17973-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 60 45 34 
TLV431BILPR BOR ZBTOAENDINT| Low Voltage Ad) TLVH431CDBZR 296-17973-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 585.00/3,000 
ge Adj. Shunt Regulator te cena TLVH431CDCKR 296-18047-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 68 5139 
TLV431BILPR 296-17810-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 612.00/2,000 <iyHaTicDeeA sae 9047 SND ~ = : aa — — _ es an tin 
TLV431B1PK 296-22935-5-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 78 65 52 TLVAAGICLPR SCO GCEENDE| Low va Ad Beeion ai Reg. ccna ul bara 
TLV431BIPKGS 296-19339-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 578 ie Oo) 2 TLVH431CLPR 296-21132-3-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg “~ 400.00/2,000 
TLV431BIPKG3 296-19339-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 346.00/1,000 TLVH431CPK 996-18625-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg ay RT ee 
TLV431BQDBVR 296-17572-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator......SOT-23-5 99.8366 TLVH431CPK 296-18625-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg. °* 996-00/1,000 
TLV431BQDBVR 296-17572-2-ND_| Low Voltage Aaj. Shunt Regulator... SOT-23-5, 1287.00/3,000 TLVHASICPRGS 396-19348-1-ND | Low Volt-Adj Precision Shunt Reg * eS a 
TLV431BQDBZR 296-17573-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99° 838 TLVH431CPKG3 296-19348-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 226.00/1,000 
TLV431BQDBZR 296-17573-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1287.00/3,000 TLVH431IDBVR 296-18048-1-ND | Low Volt. Adj, Prec. Shunt Reg.* . 68 St 39 
TLV431BQDCKR 296-17796-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1.05 88 70 TLVH431IDBVR 296-18048-2-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 663.00/3,000 
TLV431BQDCKR 296-17796-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1365.00/3,000 TLVH431IDBZR 296-17974-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* ii Sil 
TLV4S1BQLPR 206s17BINeANDES| Low Voltage Adj. Shunt Regulator ge) 88) TLVH4371DBZR 296-17974-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 663.00/3,000 
TLV431BQLPR 296-17811-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 878.00/2,000 TLVH431IDCKR 296-18049-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* oo 43 
TLV431BQPK 296-22936-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1.05 88 .70 TLVH431IDCKR 296-18049-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 741.00/3,000 
TLV431BQPKG3 296-19340-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1.05 88 70 TLVH431ILPR 296-21133-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 “Sil 2289) 
TLV431BQPKG3 296-19340-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 466.00/1,000 TLVH431ILPR 296-21133-3-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 452.00/2,000 
TLV431CDBVR 296-13616-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 52.3930 TLVH431IPK 296-18626-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 57 Gl ees 
TLV431CDBVR 296-13616-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 507.00/3,000 TLVH431IPK 296-18626-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 253.00/1,000 
TLV431CDBZR 296-1891 4-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator Ey 39 = 30 TLVH431|IPKG3 296-19349-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 76 iy £8) 
TLV431CDBZR 296-1891 4-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 507.00/3,000 TLVH431|IPKG3 296-19349-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 253.00/1,000 
TLV431CLP 296-10727-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 52 39 = 30 TLVH431QDBVR 296-18050-1-ND Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* ....... 92 das) dee 
TLV431IDBVR 296-13617-1-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 53.40.30 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 971 


EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS DigiqReel 
Te Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLVH431QDBVR 296-18050-2-ND Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg. .... 897.00/3,000 UA78L12ACDR 296-15054-2-ND 12.0V, 100mA Regulator* . 260.00/2,500 
TLVH431QDBZR 296-17975-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69) 62 UA78L12ACLP 296-11131-5-ND 12.0V, 100mA Regulator. 36 29) 20 
TLVH431QDBZR 296-17975-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 897.00/3,000 UA78L12ACPK 296-11132-1-ND 12.0V, 100mA Regulator. 45 36 0.27 
TLVH431QDCKR 296-18051-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 15 63.50 UA78L12ACPK 296-11132-2-ND 12.0V, 100mA Regulator. 126.00/1,000 
TLVH431QDCKR 296-18051-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 975.00/3,000 UA78L15ACLP 296-11133-ND 15.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 
TLVH431QLPR 296-21134-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 UA78L15ACPK 296-12002-1-ND 15.0V, 100mA Regulator. 45 Ri uae 
TLVH431QLPR 296-21134-3-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 612.00/2,000 UA78L15ACPK 296-12002-2-ND 15.0V, 100mA Regulator. 126.00/1,000 
TLVH431QPK 296-18627-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 6) 63 50 UA78MO5CDCYR 296-12290-1-ND 5.0V, 500mA Regulato 56 42 32 
TLVH431QPK 296-18627-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 UA78MO5CDCYR 296-12290-2-ND 5.0V, 500mA Regulato 455.00/2,500 
Te cornea el ee a Los Me Ao Frade lon Shut fies a 1 sine ane UA78MO05CKC. 296-11134-5-ND | 5.0V, 500mA Regulato! 1 68 50 
2 ae ow Volt. Adj. Precision Shunt Reg. *..... pees UA78MO5CKCS 296-14000-5-ND 5.0V, 500mA Regulat oi 64 41 
TLVH432ACDBZR | 296-17976-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg. 68 «51 39 Pee Peat Re chara 
He UA78MO5CKCSE3 296-21627-5-ND 5.0V, 500mA Regulator ol 54 41 
TLVH432ACDBZR 296-17976-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 15 4. * 
ats UA78MO5CKVURG3 | 296-19755-1-ND 5.0V, 500mA Regulator 64 48 36 
TLVH432ACPK 296-18628-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 76 57 = A43 UA78MOS5CKVURG3 | 296-19755-2-ND 5.0V, 500mA Regulator* 520.00/2,500 
Tet | deetgeeae {ov Peon sorae__ zc, | rman | teeta _| 50 nap ae 
ig bol Ww . l). PreCcisi lu JF cae F F af = 9] 
TLVH432ACPKG3 | 296-19351-2-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg.*.....SOT-89 253.00/1,000 UA7EMOSIDCYR = [POG LENORE 5-0V, 500mA Regulato Gesu 
4 Aas UA78MO5IKCS 296-19025-5-ND 5.0V, 500mA Regulato! 84 63.48 
TLVH432AIDBZR 296-17977-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 716 57 48 UA78MOSIKCSE3 96-21628-5-ND 5 OV_500mA Regulator 84 63 48 
TLVH432AIDBZR 296-17977-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 ete 9 i : ; 
© an ha UA78MO5IKVURG3 296-21206-1-ND 5.0V, 500mA Regulator* 84 63 48 
TLVH432AIPK 296-18629-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 63 48 
— UA78MO5IKVURG3 296-21206-2-ND 5.0V, 500mA Regulator* 682.50/2,500 
TLVH432AIPK 296-18629-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 279.00/1,000 
fg aan tat UA78MO5QDCYRG4Q1) 296-22950-1-ND 5.0V, 500mA Regulato! SOT-223-4 18 iis ee 
TLVH432AIPKG3 296-19352-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 63 A 
. GH ici UA78MO5QDCYRG4Q1) 296-22950-2-ND 5.0V, 500mA Regulator... SOT-223-4 845.00/2,500 
TLVH432AIPKG3 296-19352-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 279.00/1,000 
ty ae ae UA78MO6CKTPR 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator... 80 60 45 
TLVH432AQDBZR 296-17978-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 718 165) 252) 
2 5. ; fi UA78MO6CKVURG3 | 296-19532-1-ND 6.0V, 500mA Regulator* 3-PFM 64 48 36 
TLVH432AQDBZR 296-17978-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1014.00/3,000 
a UA78MO6CKVURG3 | 296-19532-2-ND 6.0V, 500mA Regulator* 3-PFM 520.00/2,500 
TLVH432AQPK 296-18630-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 10 56 
TLVH432AQPK 296-18630-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 UA78MO8CDCYR 296-12612-1-ND | 8.0V, 500mA Regulator* SOT-223 56 4232 
TLVH432AQPKG3 296-19353-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 «67056 UA78MO8CDCYR 296-12612-2-ND —_| 8.0V, 500mA Regulator* SOT-223 455.00/2,500 
TLVH432AQPKG3 296-19353-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 372.00/1,000 UA78M08CKCS 296-21629-5-ND | 8.0V, 500mA Regulator... 10-2200 72 54 AN 
TLVH432BCDBZR 296-17979-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 UA78MO8CKCSE3 296-21630-5-ND | 8.0V, 500mA Regulator* 0-220 ia 545 eal 
TLVH432BCDBZR | 296-17979-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg....... 97.00/3,000 UA78MO8CKTPR 296-11137-1-ND_| 8.0V, 500mA Regulato 2PFM .80__.60_.45, 
TLVH432BCPK 296-18631-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 75 63 50 UA78MO8CKTPR 296-11137-2-ND | 8.0V, 500mA Regulato 2-PFM 780.00/3,000 
TLVH432BCPK 296-18631-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-1-ND | 8.0V, 500mA Regulator* 3-PFM = 6448S 
TLVH432BCPKG3 296-19354-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. JB GR) a) UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-2-ND 8.0V, 500mA Regulator* 520.00/2,500 
TLVH432BCPKG3 296-19354-2-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 UA78MO9CKTPR 296-11138-1-ND | 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432BIDBZR 296-17980-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 7% 63 50 Voltage Regulator... 80.60.45 
TLVH432BIDBZR 296-17980-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 975.00/3,000 UA78MO9CKTPR 296-11138-2-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432BIPK 296-18632-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 81 68 54 Voltage Regulator... 780.00/3,000 
TLVH432BIPK 296-18632-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 359.00/1,000 UA78MO9CKVURG3 | 296-19533-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432BIPKG3 296-19355-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 81 68 54 Voltage Regulator* .. 64 48 «36 
TLVH432BIPKG3 296-19355-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 359.00/1,000 UA78MOSCKVURG3 | 296-19533-2-ND | 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432BQDBZR 296-17981-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1.05 88 70 Voltage Regulator* .. 520.00/2,500 
TLVH432BQDBZR 296-17981-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1365.00/3,000 UA78M10CKTPR 296-11140-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432BQPK 296-18633-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 111 93 74 Voltage Regulator... 78 26502! 
TLVH432BQPK 296-18633-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 492.00/1,000 UA78M10CKVURG3 | 296-19534-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432BOQPKG3 296-19356-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 111 93 74 Voltage Regulator... 64 48 = 36 
TLVH432BQPKG3 296-19356-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 492.00/1,000 UA78M10CKVURG3 | 296-19534-2-ND 10.0V, 500mA Fixed Pos 
TLVH432CDBZR 296-17982-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 60 A534 Voltage Regulator... 520.00/2,500 
TLVH432CDBZR 296-17982-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 585.00/3,000 UA78M12CKC 296-11141-5-ND 12.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432CPK 296-18634-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 51.39 Voltage Regulator..... 15 63 ~= «50 
TLVH4320PK 296-18634-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 226.00/1,000 UA78M12CKCS 296-21631-5-ND | 12.0V, 500mA Fixed Pos! 
TLVH432CPKG3 296-19357-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. *.....: 68 i) 39 Voltage Regulator* . 0-220 we 54 At 
TLVH432CPKG3 296-19357-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg......: 226.00/1,000 UA78M12CKCSE3 296-21632-5-ND 12.0V, 500mA Fixed Pr 
TLVH432IDBZR 296-17983-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .....SOT-23 68 51.39 Voltage Regulator* ap) 54° AM 
TLVH4321DBZR 296-17983-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 UATSN2CKTPR | 296-11142-1-ND 1] 12.0V, 500mA Fixed Pos 
TLVH432IPK 296-18635-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 16 or e43) Voltage Regulator .......scsssssessseseseesseeee 2-PFM 80 60 45 
TLVH432IPK 296-18635-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 253.00/1,000 UA78M12CKTPR 296-11142-2-ND 42.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432IPKG3 296-19358-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....: 16 ore 4d) Voltage Regulator... 780.00/3,000 
TLVH432IPKG3 296-19358-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-89 253.00/1,000 UA78M12CKVURG3 | 296-19664-1-ND 12.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432QDBZR 296-17984-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 Voltage Regulator* 64 48 «36 
TLVH432QDBZR 296-17984-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 897.00/3,000 UATBMI2CKVURG3 | 296-19664-2-ND | 12.0, 500mA Fixed Pi 
TLVH432QPK 296-18636-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. fis) 63 50 Voltage Regulators sis 520.00/2,500 
TLVH432QPK 296-18636-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 s -4- 7 ‘i i 
a UA78M33CDCYR 296-13424-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432QPKG3 296-19359-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. aks} 63 50 -293- 
4 bea Voltage Regulator... .. SOT-223-4 56 42 32 
TLVH432QPKG3 296-19359-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 UA78M33CDCYR 296-13424-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
Teor ee ND ay oom Regulator ao & a Voltage Regulator... ... S0T-223-4 455.00/2,500 
~ -5- .0V, 100mA Regulator. ! : : a 5 7 oH] 
UA78LO5ACD 296-1364-5-ND | 5.0V, 100mA Regulator ‘40 33 «22 CTEM SSChCS ASAE SV eee ee 
UA78LO5ACDR 296-1364-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 40 ge 2 y Le zi i . : 4 
UA78LOSACDR 296-1364-2-ND _| 5.0V, 100mA Regulator 260.00/2,500 UATE Sa CK Coes Ee eaty aerate inal eo oe ag 
UA7BLOSACLP 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator. A233 23 UA78M33CKVURG3 | 296-21208-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA7BLOSACLPR 296-1365-1-ND | 5.0V, 100mA Regulator. 42 33.23 Voltage Regulator* a a 
UA78LOSACLPR 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 198.00/2,000 a 90 = 7 = = = 
UA7BLOSACPK 296-11118-1-ND | 5.0V, 100mA Regulator. 42 34.25 UA78M33CKVURGS | 296-21208-2-ND Soe Hes oe TRACES 
UA78LOSACPK 296-11118-2-ND _| 5.0V, 100mA Regulator. 116.00/1,000 UA7aMaaqnCYRCG) REOREDOREEENIDM 9.9, chomm Fired Posing oanet 
UA78LOSAIDR 296-16903-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 52 39 30 Voltage Regulator... 2 ya] 
UA78LOSAIDR 296-16903-2-ND 5.0V, 100mA Regulator 422.50/2,500 UA78M330DCYRG401| 296-22949-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LOSAILP 296-11119-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 52 39 30 
UA78LOSAIPK 296-17759-1-ND | 5.0V., 100mA Regulator. 52 39 30 Voltage Regulator... 585.00/2,500 
UA78LO5AIPK 296-17759-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 173.00/1,000 UA79MO5CKCS 296-14001-5-ND 5V, 500mA Negative Volt. Regulator. 16 oh 43 
UA7BLO5CD 96-11120-5-ND 5.0V, 100mA Regulator rT 726 UA79MO5SCKCSE3 296-21635-5-ND 5V, 500mA Negative Volt. Regulator* 76 457 AB 
: “f ae ; e i UA79MO5CKTPR 296-11145-1-ND 5V, 500mA Negative Volt. Regulator. 80 60 45 
UA78LO5CLP 296-11121-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. AG Sy al i 
fs eis UA79MO5CKTPR 296-11145-2-ND 5V, 500mA Negative Volt. Regulator. 780.00/3,000 
UA78LOSCPK 296-13531-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 40 32 0.24 UA79MOSCKVURG3 | 296-20735-1-ND 5V. 500mA Negative Volt. Requlator* 64 48 36 
UA78LO5CPK 296-13531-2-ND | 5.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 2 SUE MANGAL VOIEHeguialOl 4 : : 
vias _ ES mo eo oe 2 | Weis [Sse [Sietumelocrema sem oe 
Teena PEE Cov lone Bouter A eam UA7OMO8CKVURG3 | 296-19678-2-ND | 500mA Negative Voltage Regulator ~ 520.00/2,500 
1 — “ayy : : UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* 16 2o7) 43 
UA78L08ACD 296-11123-5-ND 8.0V, 100mA Regulator AG 37) 26 ! - 
UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND 8.0V, 100mA Regulator. 38 4302 UA723CDR 296-11102-1-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* ... 1657 AB 
UA78LO8ACLPR 296-15052-1-ND —_| 8.0V, 100mA Regulator. AO 32 24 UATESCDR pea ee Adjustable, Prec. Voltage Regulators ss S SEES 
UA78LO8ACLPR 296-15052-2-ND _| 6.0V, 100mA Regulator. 224.00/2,000 PUM stable, Prec. Voltage Regulator : ud 
UATBLOBACPK 396-11125-1-ND | 80V. 100mA Regulator, Pa UA7BO5CKCS 296-13996-5-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator.. 300 60 45 
UA78LO8ACPK 296-11125-2-ND 8.0V, 100mA Regulator. 173.00/1,000 UA7805CKCSE3 296-21619-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 80 60 45 
UA78LO9ACD 296-11126-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 UA7805CKTTR 296-20796-1-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 88 66 —.50 
UA78LO9ACDR 296-15053-1-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 rocueee4 UA7805CKTTR 296-20796-2-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* .... 293.00/1,000 
UA78LO9ACDR 996-15053-2-ND 9.0V, 100mA Regulator. 270.00/2,500 UA7808CKC 296-11109-5-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 6.68 54 
UA78LO9ACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 UA7808CKCS 296-13997-5-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 80 60 45 
UA78LO9ACPK 296-14331-1-ND 9.0V, 100mA Regulator. 45 26 27 UA7808CKCSE3 296-21620-5-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 80 60 45 
UA78LO9ACPK 296-14331-2-ND 9.0V, 100mA Regulator. 126.00/1,000 UA7808CKTTR 296-21933-1-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato: 88 66.50 
UA78L10ACD 296-11129-5-ND 10.0V, 100mA Regulator* 40 32.24 UA7808CKTTR 296-21933-2-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato: 154.00/500 
UA78L10ACLP 296-1996-ND 40 32 ..~«2A UA7810CKCS 296-21621-5-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulat 84 63 48 
UA78L10ACPK 296-15327-1-ND 45 36 «27 UA7810CKCSE3 296-21622-5-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator .. 84 63 48 
UA78L10ACPK 296-15327-2-ND 126.00/1,000 UA7810CKTTR 296-20797-1-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* ...T0-263 92 169) 52) 
UA78L12ACD 296-11130-5-ND 12.0V, 100mA Regulator* 40 32 © =.24 UA7810CKTTR 296-20797-2-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* ...T0-263 306.00/1,000 
UA78L12ACDR 296-15054-1-ND _| 12.0V, 100mA Regulator* 40.33.22 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


972 (T091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Te Digi-Key Price Each 
POWER SUPPLY PROD! ‘'S (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= ™ BQ4802LYDWR 296-6530-2-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 
Digi-Key ae Price Each External NVSRAM Control* ... 28-SOIC 3125.00/1,000 
Part No. Description 1-25 100 Ba4802LYPW 296-12757-5-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 
UA7812CKC 296-11111-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator...... 81 68 54 External NVSRAM Control... 28-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
UA7812CKCS 296-13998-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 88 66 = 50 BQ4802YDW 296-6531-5-ND Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ 
UA7812CKCSE3 296-21623-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 88 66 50 External NVSRAM Control... ..28-SOIC_ 5.00 4.00 3.38 
UA7812CKTER 296-11112-1-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulato 81 68 54 BQ4802YPW 296-12758-5-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 
UA7812CKTER 296-11112-2-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 718.00/2,000 External NVSRAM Control*. .28-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
UA7812CKTTR 296-20798-1-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator* ... 88 66 50 BQ4822YMA-70 296-6532-5-ND RTC Module with (8Kx8) 
UA7812CKTTR 296-20798-2-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator* ... 293.00/1,000 NVSRAM/Watchdog Timer*.... 13.29 11.97 10.62 
UA7815CKC 296-11113-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 81 68 54 BQ4830YMA-85 296-6533-5-ND RTC Module with (32Kx8) NVSRAM .. 14.69 13.23 11.74 
UA7815CKCS 296-13999-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulato 84 63 48 BQ4832YMA-85 296-6534-5-ND RTC Module with (32Kx8) 
UA7815CKCSE3 296-21624-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 84 63 48 NVSRAMWatchdog Timer ............ss0.- A-MOD 15.75 14.70 13.65 
UA7815CKTER 296-11114-1-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulato! 81 68 = 54 BQ4842YMA-85 296-6535-5-ND RTC Module with (128Kx8) 
UA7815CKTTR 296-21687-1-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Reg.* 88 66 = 50 NVSRAM/Watchdog Timer ............... A-MOD 18.27 17.06 15.84 
UA7815CKTTR 296-21687-2-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Reg.* 154.00/500 BQ4845P-A4 296-6536-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UA7824CKC 296-11115-5-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Regulato 81 68 54 Watchdog Timer 6.00 4.00 3.38 
UA7824CKCS 296-21625-5-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* 84 63 48 BQ4845S-A4 296-6537-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UA7824CKCSE3 296-21626-5-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* 84 63 48 Watchdog Timer* 5.00 4.00 3.38 
UA7824CKTTR 296-21934-1-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* 88 #66) 250) BQ4845S-A4N 296-6538-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UA7824CKTTR 296-21934-2-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* 154.00/500 Watchdog Timer* 5.00 4.00 3.38 
UA7905CKCS 296-17077-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulato 84 63 48 BQ4845YS-A4 296-6539-5-ND RTC with NVSRAM Control 
UA7905CKTER 296-17834-1-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulato! 81 68 54 Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
UA7905CKTTR 296-20799-1-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Reg.* 92 169552 BQ4845YS-A4N 296-6540-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UA7905CKTTR 296-20799-2-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Reg.* 161.00/500 Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
UA7908CKCS 296-19027-5-ND -8V Negative Voltage Regulator*. 84 163) BQ4847MT 296-6541-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Reg.*. 10.83 9.75 8.65 Watchdog Timer 8.32 6.66 5.62 
UC29431D 296-11209-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulato 7.60 6.08 5.13 BQ4847YMT 296-6542-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UC39431D 296-11348-5-ND | Precision Adjustable Shunt Regulato 551 441 3.43 Watchdog Timer 8.32 6.66 5.62 
UC39431N 296-11349-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulato 5.51 4.41 3.43 BQ4850YMA-85 296-6543-5-ND RTC Module with (512Kx8) NVSRAM 35.63 33.25 30.88 
UCC561DP 296-12196-5-ND Low Volt. Diff SCSI 27-Line Reg. Set... 2.57 2.06 1.60 BQ4852YMC-85 296-6544-5-ND RTC Module with (512Kx8) 
NVSRAM/Watchdog Timer................. 36.54 34.11 31.67 


TEXAS 


INSTRUMEN’ 


PRECISION 
GROUND REFERENCE 


ASNAPHAT requires the BO48SH-28x6 to complete the two piece module. 


Ta Digi-Key Price Each NAL 
Part No. Part No. Description 1 25 100 CONTROLLERS 
TLE2425CD 296-1344-5-ND 2.5V Precision Ground Reference*.. 143° 1.14 86 Tab Digi-Key Price Each 
TLE2425CDR 296-1344-1-ND 2.5V Precision Ground Reference 143° 114 86 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLE2425CDR 296-1344-2-ND 2.5V Precision Ground Reference 1825.00/2,50 Aj 
TLE2425CLP 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Reference*.. 1431.14 7 | Audio Processors / CODECs 
TLE24251D 296-6545-5-ND 2.5V Precision Ground Reference* 143 114 86 AIC111EVM 296-18386-ND Evaluation Module for AICI 11 oie eae — 50.00 _ _ 
TLE24251LP 296-6546-5-ND | 2.5V Precision Ground Reference 143 #114 ~86 AIC111RHB 296-15335-ND 1.3V MicroPower DSP Voice Band 
TLE2426CD 296-6547-5-ND —_| 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 130 1.04 78 Audio CODEC sos 6.64 5.61 
TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 130 1.04 78 AICDEVPLATEVM 296-18387-ND Development Platform for DSP-CODEC........... . = = 
TLE2426CLPR 296-1994-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 130 1.04 78 PCM2900E 296-13034-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface...28-SSOP 8.30 6.64 5.61 
TLE2426CLPR 296-1994-2-ND _| 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1352.00/2,000 PCM2901E 296-12985-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLE2426CP 296-6548-5-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference*. 730 104° 78 Ended Analog I/O and S/PDIF...........28-SSOP 8.30 6.64 5.61 
TLE24261D 296-1345-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 130 1.04 78 PCM2902E 296-12986-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLE24261DR 296-1345-1-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 78 Ended Analog 1/0 and S/PDIF...........28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLE24261DR 296-1345-2-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1665.00/2,500 PCM2903E 296-12987-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLE2426ILP 296-6549-5-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference 1.30 1.04 78 Ended Analog 1/0 and S/PDIF......... 28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLE24261P 296-6550-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 .78 PCM2904DB 296-13478-5-ND Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
TLE2426MDREP 296-22422-1-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference 3.15 252 1.96 Ended Analog 1/0 and S/PDIF 98-SSOP 8.30 6.64 5.61 
TLE2426MDREP. 296-22422-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 4410.00/2,500 PCM2906DB 996-13479-5-ND Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
Ended Analog 1/0 and S/PDI 9.00 7.20 6.08 
iz Texas PROGRAMMABLE PCM2912PJT 296-23130-ND USB Stereo Audio CODE 990 7.92 6.69 
INSTRUMENTS GATE ARRAYS PCM3000E PCM3000E-ND feo 18-Bit, ee emetic: 
ee Digi-Key Price Each z ; EC 18-Bi 2 i : 
Part No. Part No. Description = Pkg. 1 25100 POMso0 TE BEM S001 END glee 1S Bl Ati. Bed Ae 
TIBPAL16L8-10CFN 296-10082-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. -20-PLCC 3.94 3.15 2.45 PCM3002E PCM3002E-ND 20-Bit, Stereo CODE 
MPA asic | Selesay Love WeicttA Ges a8 39 TE ta ae sacra 
- ~ -5- ow Power, impact -Dip ! i R 5 Bi 
TIBPAL16R4-15CN | 296-10090-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 232 1.86 1.45 PCM3003E BONE DOSED prsere etee Agi BGR. ces 
TIBPAL16R6-15CN | 296-10095-5-ND__| HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 2.35 1.88 1.41 PCMa006T/2K 296-21639-1-ND | 16-Bit. Single Ended Analog In/Out : ; : 
TIBPALT6R8-25CN | 206-10098-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits.......20-Dip 240 192 1.44 Stereo Audio CODEC. 690 552 466 
TIBPAL20L8-5CFN 296-10101-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits .28-PLCC 16.95 15.82 14.69 PCM3006T/2K 296-21639-2-ND | 16-Bit. Single Ended Analog In/Out ; : : 
TIBPAL20L8-5SCNT | 296-10102-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. 24-Dip 16.95 15.82 14.69 Stereo Audio CODEC 8626.00/2,000 
TIBPAL20L8-15CFN | 296-10100-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 28-PLCC 3.74 2.99 2.33 d me = 
TIBPAL20R8-7CFN | 296-10114-5-ND__| HP Impact-X PAL Circuits. -28-PLCC 974 7.80 6.58 PCM3008T PCM3008T-ND TEBE ou ower Valtage te-1ss0p [een eemts 
PCM3010DB 296-14398-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio CODE 24-SSOP 8.00 6.40 5.40 
REALTIME PCM3052ARTF 296-21239-1-ND | 24-Bit, 96kHz Stereo Audio CODEC. 2-OFN 540 4.32 3.36 
INSTRUME! CLOCKS PCM3052ARTF 296-21239-2-ND _| 24-Bit, 96KHz Stereo Audio CODEC. 2-OFN 798.00/250 
Tae Price Each PCM3060PW 296-21668-5-ND 24-Bit, 96/192kHz Async Stereo 
ont area ans ena PCM3500E PCM3500E-ND ValoeModem CODES oO SSOP 530 434 a8 
- 5 ERE ™ + — 5 }500E- ‘oice/Modem 5. i 5 
BONSSEECaeNSH 2613088 SND SEE ty mutated BatleryOQstale = 0 282 sao PCM3501E PCM3501E-ND Voice/Modem CODEC... 530 4.24 3.58 
BQ3285ES 296-2596-5-ND RealTime Clock* 473 378 2.94 PCM3793ARHBR 296-21514-1-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC .... 9.00 7.20 6.08 
BQ3285ESS 296-2597-5-ND | RealTime Clock* 473 3.78 294 PCM3793ARHBR 296-21514-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC... 16740.00/3,000 
B03285LDSS 296-2599-5-ND___| ACPI Compliant RealTime Clock 473 3.78 2.94 PCM3793RHBR 296-21240-1-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ... 9.00 7.20 6.08 
BO3285LFSS-At 296-6518-5-ND | ACPI Compliant RTC with (240x8) PCM3793RHBR 296-21240-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC... 16740.00/3,000 
NVSRAM®... 473 3.78 2.94 PCM3794ARHBR 296-21538-1-ND i, Low Pwr Stereo Audio CODEC ... 850 6.80 5.74 
BQ3285P-SB2 296-2601-5-ND | RealTime Clock. 473 3.78 2.94 PCM3794ARHBR 296-21538-2-ND it, Low Pwr Stereo Audio CODEC .... 15810.00/3,000 
BQ3285S-SB2 296-6519-5-ND RTC with (114x8 473 3.78 2.94 PCM3794ARHBT 296-21786-1-ND it, Low Pwr Stereo Audio CODEC .... 940 7.52 6.35 
BQ3287AMT-SB2 296-6520-5-ND__| RTC Module with (114x8) NV! 6.38 5.11 4.31 PCM3794ARHBT 296-21786-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC .. 1527.50/250 
BQ3287EAMT 296-6521-5-ND RTC Module with (242x8) PCM3794RHBR 296-21241-1-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC .. 8.50 680 5.74 
peepee SSD NTT aaa oa 6.38 5.11 4.31 PCM3794RHBR 296-21241-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC..... 15810.00/3,000 
a roo. jodule wi x SRC4184IPAG 296-17309-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
NVSRAM/Alarm Wake-up 638 5.11 4.31 Converter. 12.50 11.25 9.98 
B03287MT-I 296-6523-5-ND__| RTC Module with (114x8) 638 5.11 4.31 SROAi50IDB 296-15337-5-ND | 192kH72 Stereo Async. Sample Rate 
BO3287MT-SB2 296-6524-5-ND | RTC Module with (114x8) NVSRAM .... 638 5.11 431 Converter. 856 6.85 5.78 
BQ4285EP 296-6525-5-ND at We NVSRAM Bo ea ae SRC4192EVM 296-18834-ND Evaluation Module for SRC4192 — 203.00 — — 
BQ4285P-SB2 296-6527-5-ND | RTC with (114x8) NVSRAM/VSRAM Sheaves peicaekikaomm| 'oekti2 Stereo Async. Sample Rata any AMR) One 
Control. 5.29 4.23 3.29 : : : 
BOd2855-SB2 706-6528-5-ND RTC wi SRC4193IDB 296-15235-5-ND eee Async. Sample Rate Salas 
Control 5.29 4.23 3.29 ‘ ‘ 3 2 
BQ4287MT-SB2 296-6529-5-ND —_| RTC Module with (114x8) SO OAERG pee ee aoa Gvatuation Module for SRO1184 — Fees 
NVSRAM/NVSRAM Control 7.22 578 4.88 -17310- “Channel Async. Sample Rate 
5; Converter. saad 64-TOFP 18.75 17.50 16.25 
BQ4802LYDSH 296-15352-5-ND Parallel 3.3V RTC with CPU Supervisor/ 
External NVSRAM Control .. SNAPHATA 6.80 5.44 4.59 SRC4382IPFBR 296-19757-1-ND 2 Channel, Async. Sample Rate 18-ror> Oe 
r onverter. son - ie ps # 
BOABURYDSH cecmccaa umm Paralel SV RIG with CPU Supervisor ata MCC en Tae SRC4382IPFBR 296-19757-2-ND | 2-Channel, Async. Sample Rate 
BQ4802LYDW 296-19936-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ Converter me 48-TOFP 9263.00/1,000 
External NVSRAM Control* 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 SRC4382IPFBT 296-19783-1-ND | 2-Channel, Async. Sample Rate 
BQ4802LYDWR 296-6530-1-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ Converter a 48-TOFP 12.50 11.25 9.98 
External NVSRAM Control* “SOIC 5.63 4.50 3.50 
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Price Each 


Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV320AIC32IRHBT 296-21123-1-ND Low Power Stereo Audio CODEC... 760 608 5.13 
TLV320AIC32IRHBT 296-21123-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC... 1235.00/250 
TLV320AIC33EVM 296-21124-ND Evaluation Module for TLV320AIC33 — /750:00) =- = 
TLV320AIC33EVM-PDK | 296-21125-ND Evaluation Kit for TLV320AIC33. 152.00 = = 
TLV320AIC33IGQE 296-19440-ND Low Power Stereo Audio CODEC 7.90 632 5.34 
TLV320AIC33IRGZR 296-19789-1-ND Low Power Stereo Audio CODEC... 7.90 632 5.34 
TLV320AIC33IRGZR 296-19789-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC 12345.00/2,500 
TLV320AIC33IZQER 296-19598-1-ND Low Power Stereo Audio CODEC 7.90 632 5.34 
TLV320AIC33IZQER 296-19598-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC... 12245.00/2,500 
TLV320AIC34IZASR 296-22885-1-ND__| 4-Channel, LP Audio CODEC 9.91 893 7.92 
TLV320AIC34IZASR 296-22885-2-ND | 4-Channel, LP Audio CODE! 18072.50/2,500 
TLV320AIC1103GQER | 296-12708-1-ND | 2.7V PCM CODEC... 5.60 448 3.78 
TLV320AIC1103GQER | 296-12708-2-ND | 2.7V PCM CODEC... 8680.00/2,500 
TLV320AIC1103PBS | 296-13001-1-ND | 2.7V PCM CODEC... 5.60 448 3.78 
TLV320AIC1103PBS | 296-13001-2-ND | 2.7V PCM CODEC 910.00/250 
TLV320AIC1103PBSR_ | 296-12748-1-ND | 2.7V PCM CODEC 5.60 448 3.78 
TLV320AIC1103PBSR_ | 296-12748-2-ND | 2.7V PCM CODEC... 3500.00/1,000 
TLV320AIC1103ZQER | 296-21257-1-ND | 2.7V PCM CODEC... 5.60 448 3.78 
TLV320AIC1103ZQER | 296-21257-2-ND | 2.7V PCM CODEC .80-BGA 8680.00/2,500 
TLV320AIC1106PW 296-15634-5-ND PCM CODEC... .20-TSSOP 5.40 4.32 3.65 
TLV320AIC1106EVM | 296-13564-ND Evaluation Module for TLV320AIC1106 — e2i78; =- = 
TLV320AIC1107PWR_ | 296-12709-1-ND Programmable PCM CODEC with Microp! 
Amps and Speaker Driver... 20-TSSOP 5.40 4.32 3.65 
TLV320AIC1107PWR_ | 296-12709-2-ND | Programmable PCM CODEC with Microphone 
Amps and Speaker Driver... 20-TSSOP 6750.00/2,000 
TLV320AIC1109PBS | 296-13002-1-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
Amps and Speaker Driver..... .-32-TOFP 5.60 4.48 3.78 
TLV320AIC1109PBS 296-13002-2-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
Amps and Speaker Driver...... ...32-TQFP 910.00/250 
TLV320AIC1110EVM | 296-13565-ND Evaluation Module for TLV320AIC1110.........- — Bs2i7s) = = 
TLV320AIC1110GQER | 296-12710-1-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
Amps and Speaker Driver... 80-BGA 5.70 4.56 3.85 
TLV320AIC1110GQER | 296-12710-2-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
Amps and Speaker Driver...... 80-BGA 8835.00/2,500 
TLV320AIC1110PBS 296-13508-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
Amps and Speaker Driver 32-TOFP 5.70 4.56 3.85 
TLV320AIC1110ZQER | 296-21865-1-ND PCM CODEC. 6.60 5.28 4.46 
TLV320AIC1110ZQER | 296-21865-2-ND PCM CODEC. 10230.00/2,500 
TLV320AIC3101IRHBT | 296-21969-1-ND Low Power Stereo Audio CODE! 7.50 6.00 5.07 
TLV320AIC3101IRHBT | 296-21969-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC 1218.75/250 
TLV320AIC3104IRHBT | 296-22847-1-ND LP Stereo Audio CODEC 7.20 5.76 4.86 
TLV320AIC3104IRHBT | 296-22847-2-ND LP Stereo Audio CODEC 1170.00/250 
TLV320AIC3105IRHBT | 296-22023-1-ND Low Power Stereo Audio CODE! 7.20 5.76 4.86 
TLV320AIC3105IRHBT | 296-22023-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC 1170.00/250 
TLV320AIC3106IRGZR | 296-22705-1-ND LP Stereo Audio CODEC.. (af Ooh Gee: 20. 
TLV320AIC3106IRGZR | 296-22705-2-ND LP Stereo Audio CODEC.. 11935.00/2,500 
TLV320AIC3106IZQER | 296-21655-1-ND Low Power Stereo Audio CODEC... (70 bh Gieeo)20 
TLV320AIC3106IZQER | 296-21655-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC 11935.00/2,500 
TLV320DAC23GQE 296-12027-5-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DA‘ .80-VFBGA 4.84 3.87 3.01 
TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC.......28-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
TLV320DAC23RHDR | 296-15636-1-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC... 450 3.60 2.80 
TLV320DAC23RHDR | 296-15636-2-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC... 7800.00/3,000 
TLV320DAC26EVM 296-17267-ND Evaluation Module for TLV320DAC26 101.00 => = 
TLV320DAC26IRHB 296-17402-ND Low Power Stereo Audio DAC. 590 472 3.99 
TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-1-ND Low Power Stereo Audio DAC. 6.10 488 412 
TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-2-ND Low Power Stereo Audio DAC. 991.25/250 
TSC2111IRGZT 296-20663-1-ND | Audio CODEC... 9.08 818 7.25 
TSC2111IRGZT 296-20663-2-ND 1737.25/250 
TWL1103GQER 296-11095-1-ND 6.50 5.20 4.39 
TWL1103GQER 296-11095-2-ND | Voice Band Audio Processo! 10075.00/2,500 
TWL1103TPBSQ1 296-12962-1-ND | Voice Band Audio Processo! 32-TOFP 6.72 5.38 4.54 
TWL1103TPBSQ1 296-12962-2-ND | Voice Band Audio Processo| 32-TQFP 1092.00/250 
TWL1103TPBSRQ1 296-16969-1-ND | Voice Band Audio Processo| 32-TOFP 6.76 5.41 4.57 
TWL1103TPBSRQ1 296-16969-2-ND | Voice Band Audio Processo! 32-TOFP 4225.00/1,000 
XAS D TEMPERATURE 
INSTRUMENTS SENSORS 
ee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AMC6821SDBQ 296-22738-5-ND Intelligent Temp. Monitor and PWM 
Fan Controller... 439 351 2.73 
SENSOREMULATOREVM | 296-20990-ND Emulator Sensor 203.00 - = 


TMP75AIDGKT 


296-18637-1-ND 


Digital Temperature Sensor with 
Two-Wire Interface 


1.05.88 —.70 


TMP75AIDGKT 


296-18637-2-ND 


Digital Temperature Sensor with 


Part No. Description Pkg. il 25 100 

SRC4382IPFBT 296-19783-2-ND 2-Channel, Async. Sample Rate 

Converter 8s 2390.75/250 
SRC4392IPFBR 296-19740-1-ND 2-Channel, Async. Sample Rate 

Converter ace 16.58 14.93 13.24 
SRC4392IPFBR 296-19740-2-ND 2-Channel, Async. Sample Rate 

Converter ai -48-TQFP 12288.00/1,000 
TAS1020BPFB 296-13041-5-ND — | Stereo USB Audio Interfac -48-TQFP 6.08 4.87 4.11 
TAS3001CPW 296-2208-5-ND Stereo Digital Equalizer. 8-TSSOP 4.12 3.30 2.57 
TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor with CODEC ....48-TQFP 7.10 5.68 4.80 
TAS3004PFB 296-9978-ND Digital Audio Processor with CODEC ....48-TQFP 7.70 6.16 5.20 
TAS3103ADBT 296-19553-5-ND _| 48-Bit Digital Audio Processor. 38-TSSOP 8.30 6.64 5.61 
TAS3108DCP 296-20652-5-ND | 8-Channel Prog. Audio DS 8-TSSOP 8.50 7.65 6.79 
TAS3108IADCP 296-20653-5-ND | 8-Channel Prog. Audio DS 8-TSSOP 9.58 8.63 7.65 
TAS3204PAG 296-21712-ND Audio DS! 64-TQFP 10.25 9.23 8.18 
TAS3208PZP. 296-21713-ND Digital Audio Processor HTQFP 10.83 9.75 8.65 
TAS50011PFB 296-12556-ND Digital Audio PWM Processoi -48-TOFP 5.30 4.24 3.58 
TAS5001PFB 296-12212-ND Digital Audio PWM Processoi -48-TQOFP 5.40 4.32 3.36 
TAS50101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM Processor.. -48-TOFP 6.70 5.36 4.53 
TAS5010PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM Processor.. .48-TQFP 6.00 4.80 4.05 
TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processot -48-TOFP 10.33 9.30 8.25 
TAS5012PFB 296-12214-ND Digital Audio PWM Processoi .48-TOFP 9.25 8.33 7.39 
TAS5026APAG 296-14401-ND Digital Audio PWM Processor.. .64-TOFP 9.63 8.67 7.69 
TAS5028PAG 296-17116-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 9.80 7.84 6.62 
TASS5036APFC 296-13856-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor .....80-TQFP 19.58 18.27 16.97 
TAS5036BPFC 296-14976-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TQFP 15.69 14.65 13.60 
TASS066PAG 296-16772-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM .64-TOFP 9.63 8.67 7.69 
TAS5076PFC 296-16643-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM .80-TQFP 18.56 17.32 16.09 
TAS5086DBT 296-17808-5-ND | Audio 6-Channel PWM Processor......38-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
TAS5504APAG 296-19509-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 7.00 5.60 4.73 
TAS5504PAG 296-18034-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 7.00 5.60 4.73 
TAS5508APAG 296-17475-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 10.00 7.50 6.65 
TAS5508BPAG 296-19417-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 8.33 7.50 6.65 
TAS5508PAG 296-17020-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 10.55 9.50 8.42 
TAS5518PAG 296-17249-ND 8-Ch. Digital Pulse Width Modulator.....64-TQFP 13.24 11.93 10.58 
TLC320AC01CFN 296-10267-5-ND 14-Bit AIC Audio CODEC .28-PLCC 8.60 6.88 5.81 
TLC320AC01CPMR 296-1982-1-ND 14-Bit AIC Audio CODEC -64-LQFP 7.02 5.62 4.74 
TLC320AD77CDB 296-2210-5-ND 24-Bit, Stereo CODEC 28-SSOP 6.30 5.04 4.26 
TLC320AD5451PT 296-10276-ND Single Channel CODEC wi 

Hybrid Op Amps 48-LQFP 620 4.96 4.19 
TLC320AD545PT 296-10277-ND Single Channel CODEC with 

Hybrid Op Amps 48-LQFP 6.20 4.96 4.19 
TLV320AIC10CPFB 296-2214-ND 8V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP 

CODEC. a Re -48-TOFP 5.40 4.32 3.36 
TLV320AIC10EVM 296-10701-ND Evaluation Module for TLV320AIC10 .— 101.00 - 
TLV320AIC10IGQER 296-13374-1-ND | 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP 

CODEC. i 6.20 4.16 3.51 
TLV320AIC10IGQER 296-13374-2-ND | 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DS! 

CODEC. asus 8060.00/2,500 
TLV320AIC10IPFB 296-10702-ND 38V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DS! 

CODEC. ais -48-TOFP 5.20 4.16 3.51 
TLV320AIC11CPFB 296-2215-ND 16-Bit, 22Ksps DSP CODE! -48-TOFP 5.40 4.32 3.36 
TLV320AIC11IPFB 296-10703-ND 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC 5.20 416 3.90 
TLV320AIC12EVM 296-13566-ND Evaluation Module for TLV320AIC12 — 62:78) -> = 
TLV320AIC12IDBT 296-12398-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC........ 6.70 5.36 4.53 
TLV320AIC12KEVM 296-21117-ND Evaluation Module for TLV320AIC12K . 50.00 > = 
TLV320AIC12KIDBT 296-19421-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 3.83 3.06 2.38 
TLV320AIC12KIRHBR | 296-21521-1-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 3.83 3.06 2.38 
TLV320AIC12KIRHBR | 296-21521-2-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 6426.00/3,000 
TLV320AIC13IDBT 296-12504-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 6.70 5.36 4.53 
TLV320AIC14IDBT 296-12399-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 6.20 496 4.19 
TLV320AIC14KEVM 296-21118-ND Evaluation Module for TLV320AIC14K . 50.00 = 
TLV320AIC14KIDBT 296-19635-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 3.38 2.70 2.10 
TLV320AIC15IDBT 296-12505-5-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 6.20 496 4.19 
TLV320AIC20KEVM 296-21119-ND Evaluation Module for TLV320AIC20K . 50.00 _ 
TLV320AIC20KIPFB 296-17965-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 

Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC..... 5.40 4.32 3.65 
TLV320AIC22CPT 296-13661-ND Dual Voice Over Internet Protocol 

(VoIP) CODEC. 7.04 564 4.76 
TLV320AIC23BGQE 296-13992-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC for 

Portable Audio 7.00 5.60 4.73 
TLV320AIC23BIGQE 296-15030-ND 24-Bit Stereo CO 

Portable Audio... 7.90 6.32 5.34 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-1-ND | Stereo Audio CODEC. 760 6.08 5.13 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-2-ND | Stereo Audio CODEC. 9500.00/2,000 
TLV320AIC23BIZQE 296-15342-ND 24-Bit Stereo CODEC for 

Portable Audio... 760 6.08 5.13 
TLV320AIC23BPW 296-15635-5-ND | 8-96kHz, Stereo Audio CODEC.. 6.70 5.36 4.53 
TLV320AIC23BRHDR | 296-15121-1-ND —_| Stereo Audio CODEC with Integrated 

Headphone Amp 6.70 536 4.53 
TLV320AIC23BRHDR_ | 296-15121-2-ND _| Stereo Audio CODEC with Integrated 

Headphone Amp 28-QFN 12462.00/3,000 
TLV320AIC23GQE 296-12026-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC for 

Portable Audio ee 80-BGA 6.30 5.04 4.26 
TLV320AIC24KEVM 296-21120-ND Evaluation Module for TLV320AIC24K . — (750100) -_- = 
TLV320AIC24|PFB 296-12690-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 

Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC.....48-TQFP 8.00 6.40 5.40 
TLV320AIC24KIPFB 296-17966-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 

Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC.....48-TQFP 5.00 4.00 3.38 
TLV320AIC251PFB 296-12713-ND 16-Bit, 26Ksps Dual-Channel CODEC....48-TOFP 8.00 6.40 5.40 
TLV320AIC26EVM 296-16986-ND Audio CODEC Evaluation Module . 101.00 _ = 
TLV320AIC26IRHB 296-18911-ND Low Power Stereo Audio CODEC .. 6.00 4.80 4.05 
TLV320AIC28EVM 296-16857-ND Audio CODEC Evaluation Module. 101.00 _- = 
TLV320AIC28IRGZ 296-16847-5-ND _| Stereo Audio CODEC 7.90 6.32 5.34 
TLV320AIC29EVM 296-19787-ND Evaluation Module for TLV320AIC29 50.00 — 
TLV320AIC29EVM-PDK | 296-19788-ND Evaluation Kit for TLV320AIC29 101.00 => 
TLV320AIC29IRGZT 296-19439-1-ND | Stereo Audio CODEC. 7.60 608 5.13 
TLV320AIC29IRGZT 296-19439-2-ND | Stereo Audio CODEC. 1235.00/250 
TLV320AIC31EVM 296-19475-ND Evaluation Module for TLV320AIC31 50.00 _ 
TLV320AIC31EVM-PDK | 296-19476-ND Eval Kit/Demo for TLV320AIC31 .. 152.00 = 
TLV320AIC31IRHBT 296-19422-1-ND Low Power Stereo Audio CODEC .. 760 608 5.13 
TLV320AIC31IRHBT 296-19422-2-ND Low Power Stereo Audio CODEC .. 1235.00/250 
TLV320AIC32EVM 296-21121-ND Evaluation Module for TLV320AIC32 50.00 _ 
TLV320AIC32EVM-PDK | 296-21122-ND Evaluation Kit for TLV320AIC32 —_ 152.00 = 


Two-Wire Interface 131.25/250 
TMP75AIDR 296-17838-1-ND Digital Temperature Sensor with 

Two-Wire Interface 96 80 64 
TMP75AIDR 296-17838-2-ND Digital Temperature Sensor with 

Two-Wire Interface 1040.00/2,500 
TMP100EVM 296-21135-ND Evaluation Module for TMP10! .— [50100 => = 
TMP100MDBVREP 296-19524-1-ND Digital Temperature Sensor OT-23-6 488 3.91 3.04 
TMP100MDBVREP 296-19524-2-ND Digital Temperature Sensor OT -23-6 8202.00/3,000 
TMP100NA/250 296-12749-1-ND Digital Temperature Sensor OT-23-6 213 1.70 1.28 
TMP100NA/250 296-12749-2-ND Digital Temperature Sensor |OT-23-6 297.50/250 
TMP101NA/250 296-12750-1-ND Digital Temperature Sensor w/Alert 2.25 1.80 1.35 
TMP101NA/250 296-12750-2-ND Digital Temperature Sensor w/Alert 315.00/250 
TMP102AIDRLT 296-22055-1-ND LP Digital Temperature Sensor 2.25 1.80 1.35 
TMP102AIDRLT 296-22055-2-ND LP Digital Temperature Sensor............ 315.00/250 
TMP105YZCT 296-19636-1-ND Digital Temperature Sensor, 2-Wire 

Interface 238 1.90 1.43 
TMP105YZCT 296-19636-2-ND Digital Temperature Sensor, 2-Wire 

Interface 332.50/250 
TMP106YZCT 296-19637-1-ND Digital Temps 

Interface 238 1.90 1.43 
TMP106YZCT 296-19637-2-ND Digital Temperature Sensor, 2-Wire 

Interface 332.50/250 
TMP121AIDBVT 296-15177-1-ND Digital Temperature Sensor 248 1.98 1.49 
TMP121AIDBVT 296-15177-2-ND Digital Temperature Sensor 346.50/250 
TMP121AQDBVREP 296-22434-1-ND Digital Temperature Sensor 275) 72:20) Ae7Al 
TMP121AQDBVREP 296-22434-2-ND Digital Temperature Sensor 4611.00/3,000 
TMP122AIDBVT 296-15178-1-ND Prog. Digital Temperature Sensor. 2.48 1.98 1.54 

(Continued) 
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TEMPERATURE 
SENSORS (Continued) 

Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TMP122AIDBVT 296-15178-2-ND Prog. Digital Temperature Sensor 365.75/250 
TMP122EVM 296-21136-ND Evaluation Module for TMP122 — 50.00 => = 
TMP123AIDBVT 296-15832-1-ND Digital Temperature Sensor with SPI..SOT-23-6 248 1.98 1.49 
TMP123AIDBVT 296-15832-2-ND Digital Temperature Sensor with SPI .. SOT-23-6 346.50/250 
TMP124AID 296-16977-ND Digital Temperature Sensor with SPI...... 8-SOIC 1.75 1.40 1.05 
TMP125AIDBVT 296-17690-1-ND Digital Temperature Sensor w/SPI......SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
TMP125AIDBVT 296-17690-2-ND Digital Temperature Sensor w/SPI 315.00/250 
TMP141AIDBVT 296-17922-1-ND Digital Out Temperature Sensor SOT-23-6 1.88 1.50 1.13 
TMP141AIDBVT 296-17922-2-ND Digital Out Temperature Sensor SOT-23-6 262.50/250 
TMP141AIDGKT 296-17923-1-ND Digital Out Temperature Sensor 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
TMP141AIDGKT 296-17923-2-ND Digital Out Temperature Sensot............ 8-MSOP 262.50/250 
TMP175AIDGKT 296-19882-1-ND Digital Temp. Sensor 2-Wire Interface..8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
TMP175AIDGKT 296-19882-2-ND Digital Temp. Sensor 2-Wire Interface .. 8-MSOP 332.50/250 
TMP175AIDR 296-17837-1-ND Digital Temp. Sensor 2-Wire Interface....8-SOIC 2.13 1.70 1.28 
TMP175AIDR 296-17837-2-ND Digital Temp. Sensor 2-Wire Interface .... 8-SOIC 2720.00/2,500 
TMP275AID 296-21416-5-ND 0.5°C Digital Out Temperature Sensor....8-SOIC 2.81 2.25 1.75 
TMP275AIDGKT 296-19883-1-ND 0.5°C Digital Out Temperature Sensor..8-MSOP 3.15 2.52 1.96 
TMP275AIDGKT 296-19883-2-ND 0.5°C Digital Out Temperature Sensor .. 8-MSOP 465.50/250 
TMP300AIDCKT 296-22658-1-ND 1.8V, Resistor Prog. Temp. Switc! 2.25 1.80 1.35 
TMP300AIDCKT 296-22658-2-ND 1.8V, Resistor Prog. Temp. Switc! 315.00/250 
TMP400AIDBQT 296-22975-1-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor A GH) 
TMP400AIDBOQT 296-22975-2-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor 548.75/250 
TMP401AIDGKR 296-20710-1-ND Remote Digital Temperature Sensor ashy io) 2al0) 
TMP401AIDGKR 296-20710-2-ND Remote Digital Temperature Sensor 4725.00/2,500 
TMP411AD 296-22886-5-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor 3.94 3.15 2.45 
TMP411ADGKR 296-21417-1-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor 3.94 3.15 2.45 
TMP411ADGKR 296-21417-2-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor. 5512.50/2,500 
TMP411BD 296-22887-5-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor 3.94 3.15 2.45 
TMP411BDGKR 296-21418-1-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor 3.94 315 2.45 
TMP411BDGKR 296-21418-2-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor. §512.50/2,500 
TMP421AIDCNT 296-21990-1-ND Remote Temperature Sensor... cS yy a) ) 
TMP421AIDCNT 296-21990-2-ND Remote Temperature Sensor 465.50/250 
TMP422AIDCNT 296-22675-1-ND Remote Temp. Sensor Monitor. 416) 3:33) 2159 
TMP422AIDCNT 296-22675-2-ND Remote Temp. Sensor Monitor 615.25/250 
TMP423AIDCNT 296-23323-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor 349 2.79 217 
TMP423AIDCNT 296-23323-2-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor 515.50/250 
TMP423BIDCNT 296-23324-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor 349 279 217 
TMP423BIDCNT 296-23324-2-ND +1°C Remote/Local Temp. Sensor §15.50/250 


igi-Key 


TIMERS 
Price Each 


Part No. Description 1 25 100 
NASS5DR 296-21752-1-ND Precision Timer.. 48 36.27 
NAS55DR 296-21752-2-ND Precision Timer.. 390.00/2,500 
NA5S55P 296-21753-5-ND _| Precision Timer. 48 3600.27 
NAS56DR 296-21754-1-ND Dual Precision : 60 45 34 
NASS6DR 296-21754-2-ND Dual Precision Timer. 487.50/2,500 
NASS6N 296-21755-5-ND | Dual Precision Timer. 60 45 34 
NE555D 296-16792-ND Precision Timer.. 42 34 0.24 
NE555DR 296-6501-1-ND Precision Timer.. 42 34 24 
NE555DR 296-6501-2-ND Precision Timer.. 272.50/2,500 
NESSSP 296-1411-5-ND Precision Timer.. 44 2361325 
NE555PSR 296-6502-1-ND Precision Timer.. 45 BSOMEet 
NE555PSR 296-6502-2-ND Precision Timer.. 324.00/2,000 
NESSSPW 296-15086-5-ND | Precision Timer. AS 360.27 
NESS6D 296-6503-5-ND Dual Precision Timer. 50 40 30 
NESS6N 296-6504-5-ND Dual Precision Timer. 44 5060 27 
NESS6NSR 296-13104-1-ND Dual Precision Timer. 50 40.30 
NESS6NSR 296-13104-2-ND Dual Precision Timer. 280.00/2,000 
SAS555D 296-9681-5-ND Precision Timer.. 50 40 30 
SA555DR 296-14635-1-ND Precision Timer.. 50 40.30 
SA555DR 296-14635-2-ND Precision Timer.. 335.00/2,500 
SAS55P 296-9682-5-ND Precision Timer. 50 40 30 
SE555D 296-9683-5-ND Precision Timer.. 84 10.56 
SES55DG4 296-22062-5-ND Precision Timer.. 84 70 56 
SE555P 296-9684-5-ND Precision Timer.. 84 710 56 
TLC551CD 296-11822-5-ND | CMOS Time! ialil 93.74 
TLC551CP 296-10333-5-ND — | CMOS Time! 1.11 93.74 
TLC552CD 296-10334-5-ND — | CMOS Time! 148 118 89 
TLC552CN 296-10335-5-ND | CMOS Time: 148 1.18 .89 
TLC555CD 296-1336-5-ND LinCMOS™ Timer. 68 Si) 39 
TLC555CDR 296-1336-1-ND LinCMOS™ Timer. 68 51 39 
TLC555CDR 296-1336-2-ND LinCMOS™ Timer. §52.50/2,500 
TLC555CP 296-1857-5-ND LinCMOS™ Timer. 68 so 39 
TLC555CPWR 296-10339-1-ND LinCMOS™ Timer. 68 Sih 39 
TLC5S55CPWR 296-10339-2-ND LinCMOS™ Timer. 452.00/2,000 
TLC5551D 296-1337-5-ND LinCMOS™ Timer. 76 6h A 
TLC555IDR 296-1337-1-ND LinCMOS™ Timer. 76 57 43 
TLC555IDR 296-1337-2-ND LinCMOS™ Timer. 617.50/2,500 
TLC555IP 296-1858-5-ND LinCMOS™ Timer. 76 57 AB 
TLC555QDR 296-10341-1-ND LinCMOS™ Timer. 76 57 43 
TLC555QDR 296-10341-2-ND LinCMOS™ Timer. 617.50/2,500 
TLC555QDRQ1 296-22999-1-ND LinCMOS™ Timer. 80 60 45 
TLC555QDRQ1 296-22999-2-ND LinCMOS™ Timer. 650.00/2,500 
TLC556CD 296-1338-5-ND Dual CMOS Timer . 1.02 85 = 68 
TLC5S56CDR 296-1338-1-ND Dual CMOS Timer . 1.02 85 68 
TLC5S56CDR 296-1338-2-ND Dual CMOS Timer . 1105.00/2,500 
TLC5S6CN 296-1859-5-ND Dual CMOS Timer . 1.02 85 68 
TLC5561D 296-10343-5-ND Dual CMOS Timer . 1.11 93 74 
TLCSS6IN 296-10344-5-ND Dual CMOS Timer . elit 93.74 
TLC5S6MD 296-10345-5-ND Dual CMOS Timer . 1.38 1.15 92 


"7.\ 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DEM-OPA-MSOP-2A | 296-22742-ND Demo Board for 8-MSOP Dual 
Op Amps iis 5.10 — — 
DEM-OPA-SO-2A 296-22743-ND Demo Board for 8-SOIC Dual 
Op Amps Pes 5.10 — _ 
DEM-OPA-SO-2B 296-22744-ND Demo Board for 8-SOIC Dual 
Op Amp: 5.10 _ = 


me Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description 1 25 100 
DEM-OPA-SO-2C 296-22745-ND Demo Board for 8-SOIC Dual Op Amps 5.10 _— _ 
DEM-OPA-SO-2D 296-22746-ND Demo Board for 14-SOIC Dual Op Amp: 5.10 - = 
DEM-OPA-SOT-2A 296-22747-ND Demo Board for SOT-23-8 Dual Op Amps 5.10 — _ 
OPAMPEVM-MSOPTSSOP| 296-9625-ND Universal Eval. Module for MSOP/TSSOP . 5.10 = = 
OPAMPEVM-PDIP 296-9626-ND Universal Eval. Module for Dip Package — 5.10 _— _- 
OPAMPEVM-SOT23 296-9628-ND Universal Eval. Module for SOT23 Package ...— 5.10 _ — 
OPAMPEVM-SOT23SHDN | 296-9629-ND Universal Eval. Module for SOT23 Package .. 5.10 _— =— 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
KSZ8001L 576-1508-5-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 

Transceiver® ... on 419 335 2.61 
KSZ8001LI 576-2107-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 

Transceiver* NEW!...... 4.93 3.95 3.07 
KSZ8001S 576-1671-5-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 

Transceiver* NEW!.. 3.33 2.67 2.08 
KSZ8001SL 576-2110-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 

Transceiver* NEW... 419 3.35 2.61 
KSZ8041FTL 576-1672-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 

Transceiver* NEW! 441 353 2.75 
KSZ8041NL TR 576-1645-1-ND 3.3V, 10/100BASE-T/T. 

Physical Layer Transceiver*.............--. 32-MLF 2.27 1.82 1.42 
KSZ8041NL TR 576-1645-2-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII 

Physical Layer Transceiver*................ 32-MLF 1288.00/1,000 


KSZ8041NLI TR 


576-2109-1-ND 


3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII 


Physical Layer Transceiver* NEW!...32-MLF 3.98 319 2.48 
KSZ8041NLI TR 576-2109-2-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII 

Physical Layer Transceiver* NEWS... 32-MLF 2257.00/1,000 
KSZ8041TL 576-1619-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII/SMII 

Physical Layer Transceiver™............... 48-TOFP 3.92 314 2.44 
KSZ8041TLI 576-2971-5-ND 10/100BASE-T/TX Physical Layer 

Transceiver* 48-TOFP 4.75 3.80 2.96 
KS8695P 576-1001-ND Multi-Port PCI Gateway-on: .289-PBGA 16.09 14.49 12.85 
KSZ8695P 576-1509-5-ND Multi-Port PCI Gateway 

Solution* .. 289-PBGA 17.31 16.16 15.01 
KSZ8695PI 576-2111-ND Integrated Multi- 

Solution* NEWS........ 289-PBGA 20.13 18.79 17.45 
KSZ8695PX 576-1024-ND Integrated Multi-Port PCI Gateway 

Solution* 289-PBGA 15.65 14.61 13.56 
KSZ8721B 576-1026-5-ND 2.5V Low Power 10/100 PHY 

Transceiver* 461 369 287 
KSZ8721B TR 576-1026-1-ND 2.5V Low Power 10/100 PHY 

Transceiver* 432 346 2.69 
KSZ8721B TR 576-1026-2-ND 2.5V Low Power 10/100 PHY 

Transceiver* 2448.00/1,000 
KSZ8721BI 576-1027-ND 2.5V Low Power 10/100 PHY 

Transceiver* es 4.93 3.95 3.07 
KSZ8721BL 576-1028-5-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceivers ......... 48-LQFP 461 3.69 2.87 
KSZ8721BL TR 576-1028-1-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceiver* ........ 48-LQFP 4.61 3.69 2.87 
KSZ8721BL TR 576-1028-2-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceiver* ......... 48-LQFP 2614.00/1,000 
KSZ8721BLI 576-1029-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceiver* ........ 48-LQFP 532 4.26 3.60 
KSZ8721BT 576-1030-ND 2.5V, 10/100BASE-TX/FX MII Physical 

Layer Transceiver* ae 3.62 2.90 2.26 
KSZ8721CL 576-1673-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer TXRX* NEWI!.....48-LQFP 3.85 3.08 2.40 
KSZ8721SL 576-1031-5-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceiver ....... 48-SSOP 3.85 3.08 2.40 
KSZ8721SL TR 576-1031-1-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceiver* ....... 48-SSOP 3.85 3.08 2.40 
KSZ8721SL TR 576-1031-2-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

Mil Physical Layer Transceiver* ....... 48-SSOP 2180.00/1,000 
KSZ8721SLI 576-1674-5-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 

MIl Physical Layer TXRX* NEWI....48-SSOP 5.06 4.05 3.15 
KSZ8841-PMQL §76-2117-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEW!..... 128-PQFP 8.18 6.55 5.53 
KSZ8841-PMQLI 576-2118-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEWS... 128-PQFP 8.51 7.67 6.80 
KSZ8841-16MBL 576-3075-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEWS...... .100-LFBGA 9.91 8.93 7.92 
KSZ8841-16MQL 576-2112-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEWS...... 128-PQFP 9.31 8.39 7.44 
KSZ8841-16MVL §76-2113-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEWS...... 128-LQFP 10.96 9.87 8.76 
KSZ8841-16MVLI 576-2114-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEW!. ..128-LQFP 12.83 11.55 10.25 
KSZ8841-32MQL 576-2115-ND Single-Port Ethernet M. 

Controller* NEWS... 128-PQFP 9.20 8.28 7.35 
KSZ8841-32MVL 576-2116-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEWS...... 128-LQFP 11.81 10.64 9.43 
KSZ8841-32MVLI 576-2983-ND Single-Port Ethernet MAC 

Controller* 128-LQFP 13.73 12.36 10.96 
KSZ8842-16MBL 576-3076-ND 2-Port Single-Port Ethernet MAC 

Controller* NEW!. 100-LFBGA 10.71 9.65 8.56 
KSZ8842-PMQL 576-1513-5-ND 2-Port Ethernet Switch» .128-PQFP 10.45 9.41 8.34 
KSZ8842-PMQLI 576-2121-ND 2-Port Ethernet Switch* NEWE........128-PQFP 13.04 11.75 10.42 
KSZ8842-16MQL 576-1478-5-ND 16-Bit, 2-Port Ethernet Switch*..........128-PQFP 9.75 8.78 7.79 
KSZ8842-16MVL 576-2119-ND 16-Bit, 2-Port Ethernet 

Switch* NEW!.......... 128-LQFP 10.68 9.62 8.53 
KSZ8842-16MVLI 576-2120-ND 16-Bit, 2-Port Ethernet 

Switch* NEW!.. ..128-LQFP 13.26 11.94 10.59 
KSZ8842-32MQL 576-1479-5-ND 32-Bit, 2-Port Ethernet Switch*. 128-PQFP 10.21 9.20 8.16 
KSZ8862-32MQL 576-2122-ND 2-Port Ethernet Switch* NEW! 28-PQFP 26.00 24.27 22.53 
KSZ8993 576-1032-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch* .....128-PQFP 9.98 899 7.97 
KSZ8993F 576-1033-ND Single Chip Fast Ethernet Media 

Converter* 128-PQFP 843 7.59 6.73 
KSZ8993FL 576-1035-ND Single Chip Fast Ethernet Media 

Converter* ..128-PQFP 9.35 8.42 7.47 
KSZ89931 576-1036-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch* ......128-PQFP 14.71 13.25 11.75 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 975 


10/100 ETHERNET (Continued) 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
KSZ8993M 576-1037-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 

Switch with PHYs* 128-PQFP 846 6.77 5.72 
KSZ8993Ml 576-2124-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 

Switch with PHYs* NEW! 28-PQFP 9.86 8.88 7.88 
KSZ8993ML 576-2125-ND Integrated 3-Port 10/100 Manag 

Switch with PHYs* MEWI!.............. 128-PQFP 9.30 7.44 6.28 
KSZ8893MQL. 576-1477-5-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 

Switch with PHYs* 128-PQFP 9.31 8.39 7.44 
KSZ8893MQLI 576-2123-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 

Switch with PHYs* NEW!... 128-PQFP 11.58 10.43 9.25 
KSZ8995FQ 576-3077-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

Switch* NEW!......... 128-PQFP 9.91 8.93 7.92 
KSZ8995M 576-1038-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

Switch*.... 128-PQFP 8.43 7.59 6.73 
KSZ8995MA 576-1039-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

Switch* ... 128-PQFP 9.46 7.57 6.39 
KSZ8995MAI 576-2126-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

Switch* NEW!......... 128-PQFP 12.11 10.91 9.67 
KSZ8995MAL 576-1040-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

Switch*.... 128-PQFP 13.26 11.94 10.59 
KSZ8995MI 576-2127-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

Switch* NEW!......... 128-PQFP 12.66 11.40 10.11 
KSZ8995X 576-1041-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS 

Switch*.... 128-PQFP 9.52 7.62 6.43 
KSZ8995XA 576-1042-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS 

Switch* ... 128-PQFP 8.78 7.03 5.93 
KSZ8997 576-1043-ND Integrated 8-Port 10/100 Switch* ......128-PQFP 18.24 17.03 15.81 
KSZ8999 576-1044-ND Integrated 9-Port 10/100 Switch* ......208-PQFP 19.28 17.99 16.71 
KSZ89991 576-2128-ND Integrated 9-Port 10/100 

Switch* NEW!......... 208-PQFP 28.47 26.58 24.68 
MIC2981/82YN 576-1158-ND High Voltage High Current Source 

Driver Array 18-Dip 227 1.82 1.42 
MIC2981/82YWM 576-1159-ND High Voltage Hig 


Driver Array* 


2.27 1.82 1.42 


MICHEL 


Innovation Through Technology™ 


BATTERY CHARGERS 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. i 2a 00) 
MIC79050-4.2YMM 576-2415-ND Simple Li-lon Battery Charger NEW!..8-MSOP 3.47 2.78 2.16 
MIC79050-4.2YS 576-2416-ND Simple Li-lon Battery Charger NEW!..SOT-223 3.22 258 2.01 


MIC79110-4.2YML TR 


576-2902-1-ND 


1.2A, Linear Li-lon Battery Charger. 10-MLF 


3.96 3.17 2.47 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
MIC2288YD5 TR 576-1729-2-ND Adj, 1A, 1.2MHz PWM Boost 

Regulator NEW!. 2382.00/3,000 
MIC2288YML TR 576-1075-1-ND Adj., 1A, 1.2MHz PW e 1.78 1.42 1.07 
MIC2288YML TR 576-1075-2-ND Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg. 4440.00/5,000 
MIC2289-15YML TR 576-1730-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 1.88 1.50 1.13 
MIC2289-15YML TR 576-1730-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 4690.00/5,000 
MIC2289-24YML TR 576-1731-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 1.88 1.50 1.13 
MIC2289-24YML TR 576-1731-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 4690.00/5,000 
MIC2289-34YML TR 576-1732-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! ey ata kale 
MIC2289-34YML TR 576-1732-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!.. 4875.00/5,000 


MIC2291-15YML TR 
MIC2291-15YML TR 
MIC2291-34YML TR 


576-1733-1-ND 
576-1733-2-ND 
576-1734-1-ND 


1.2A PWM White LED Driver Photo Flash 
LED Driver NEW... 
1.2A PWM White LED Driver Photo Flash 
LED Driver NEW!... 
1.2A PWM White LED Driver Photo Flash 
LED Driver NEW... 


iessy ial} ial 
4875.00/5,000 
2.05 1.64 1.23 


MIC2291-34YML TR 
MIC2291YD5 TR 
MIC2291YD5 TR 


576-1734-2-ND 
576-1077-1-ND 
576-1077-2-ND 


1.2A PWM White LED Driver Photo Flash 
LED Driver NEWI... 


LED Driver............... 
1.2A PWM White LED Driver Phot 
LED Driver 


5125.00/5,000 
1.73 1.38 1.04 
2649.00/3,000 


MIC2292-15YML TR 
MIC2292-15YML TR 
MIC2292-34YML TR 


576-1078-1-ND 
576-1078-2-ND 
576-1735-1-ND 


1.6MHz High-Frequency PWM White LED 
Driver... 
1.6MHz High-Frequency PWM White LED 
Driver. 8-MLF 
1.6MHz Hig! 


1.85 1.48 1.11 


4625.00/5,000 


Driver NEWI!.............. ess els ial 
MIC2292-34YML TR 576-1735-2-ND 1.6MHz High Frequency PWM White LED 
Driver NEWI!.............. 8-MLF 4875.00/5,000 


MIC2292C-15YML TR 
MIC2292C-15YML TR 


576-3079-1-ND 
576-3079-2-ND 


1.6MHz High Frequency PWM White LED 
Driver NEWI.............. 
1.6MHz High Frequency PWM White LED 
Driver NEW!.............. 


2.05 1.64 1.23 


5125.00/5,000 


MIC2293-15YML TR 
MIC2293-15YML TR 
MIC2293-34YML TR 


576-1079-1-ND 
576-1079-2-ND 
576-2657-1-ND 


2MHz High-Frequency PWM White LED 
Driver... 

2MHz High-Frequency PWM White LED 
Driver... ate 

2MHz PWM White LED Driver 


ies als) Lala 


4875.00/5,000 


with OVP... = 2.05 1.64 1.23 
MIC2293-34YML TR 576-2657-2-ND 2MHz PWM White LED Driver 
with OVP... 5125.00/5,000 


MIC2293C-34YML TR 
MIC2293C-34YML TR 


576-3080-1-ND 
576-3080-2-ND 


2MHz PWM White LED Driver 
with OVP NEWE.... 
2MHz PWM White LED Driver 


2155 1.72229 


MIC79110-4.2YML TR | 576-2902-2-ND | 1.2A, Linear Li-lon Battery Charge O-MLF 11000.00/5,000 with OVP NEWS..... 5375.00/5,000 
MIC79110YML TR 576-1320-1-ND | 1.2A, Linear Li-lon Battery Charge O-MLF 3.96 317 2.47 MIC2297-38YMLTR | 576-1736-1-ND | 40V PWM Boost Reg. White LED 
MIC79110YML TR 576-1320-2-ND__| 1.2A, Linear Li-lon Battery Charger........ 10-MLF 11000.00/5,000 Driver NEW!.. 1.98 158 1.19 
MIC2297-38YMLTR | 576-1736-2-ND —_| 40V PWM Boost Reg. White LED 
; Driver NEW!.. 4940.00/5,000 
Creel COMPARATORS MIC2297-42YMLTR | 576-1440-1-ND | 40V PWM Boost Reg. 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant Driver... 1.98 1.58 1.19 
Micrel Digi-Key Price Each MIC2297-42YML TR 576-1440-2-ND 40V PWM Boost Reg. White LED 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Driver. 10-MLF 4940.00/5,000 
MIC833YM5 TR 576-2921-1-ND | Comparator and Reference with MIC2298-15YMLTR | 576-1657-1-ND | 7W, 1M s 
Adj. Hysteresis 155 1.24 93 White LED Driver NEW!. S26) 261 2103 
MIC833YMS5 TR 576-2921-2-ND | Comparator and Reference with MIC2298-15YMLTR | 576-1657-2-ND —_| 7W, 1MHz Boost High Brightness 
Adj. Hysteresis. 2382.00/3,000 White LED Driver NEWE. 9065.00/5,000 
MIC834YM5 TR 576-2922-1-ND Comparator with Referenc 1.55) 1.2493 MIC2298-15YML TR 576-1657-1-ND 7W, 1MHz Boost High Brightness 
MIC834YM5 TR 576-2922-2-ND | Comparator with Referenc SOT-23-5 2382.00/3,000 White LED Driver 3.26 2.61 2.03 
MIC841HYC5 TR 576-2923-1-ND Comparator with Referenc $C-70-5 1.08 90 .72 MIC2298-15YMLTR | 576-1657-2-ND 7W, 1MHz Boost High Brightness 
MIC841HYC5 TR 576-2923-2-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 1404.00/3,000 White LED Driver 9065.00/5,000 
MIC841LYC5 TR 576-2924-1-ND Comparator with Referenc SC-70-5 = 1.08 90 72 MIC2299-15YML TR 576-3052-1-ND 2MHz High Brightness White 
MIC841LYC5 TR 576-2924-2-ND __| Comparator with Referenc SC-70-5 1404.00/3,000 LED Driver 3.38 2.70 2.10 
MIC841NYC5 TR 576-2925-1-ND Comparator with Referenc SC-70-5 1.08 90 72 MIC2299-15YML TR 576-3052-2-ND 2MHz High Brightness White 
MIC841NYC5 TR 576-2925-2-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 1404.00/3,000 LED Driver..... ae 9375.00/5,000 
MIC842HYC5 TR 576-2926-1-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 108 90 72 MIC3287-24YD6TR | 576-1754-1-ND | 1.2MHz PWM White LED 
MIC842HYC5 TR 576-2926-2-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 1404.00/3,000 Driver NEWI............ 138 110 83 
MIC842LYC5 TR 576-2927-1-ND__| Comparator with Referenc SC-70-5 1.08 90 .72 MIC3287-24YD6TR | 576-1754-2-ND | 1.2MHz PWM White LED 
MICB42LYC5 TR 576-2927-2-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 1404.00/3,000 Driver NEWI............. 2112.00/3,000 
MIC842NYC5 TR 576-2928-1-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 1.08 90 .72 MIC3287-24YMLTR | 576-1464-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver. 165 132 99 
MIC842NYC5 TR 576-2928-2-ND | Comparator with Referenc SC-70-5 1404.00/3,000 MIC3287-24YMLTR | 576-1464-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver. 4125.00/5,000 
MIC845HYC5 TR 576-2929-1-ND uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 = 1.08 90 72 MIC3287YD5 TR 576-1755-1-ND 1.2MHz PWM White LED 
MIC845HYC5 TR 576-2929-2-ND uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 1404.00/3,000 Driver NEW!.. ca 144 1.20 .96 
MIC845LYC5 TR 576-2930-1-ND | uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 1.08 90 .72 MIC3287YD5 TR 576-1755-2-ND | 1.2MHz PWM White LED 
MIC845LYC5 TR 576-2930-2-ND uP Comparator/Battery Monitor . SC-70-5 1404.00/3,000 Driver NEWE......... 1872.00/3,000 
MIC845NYC5 TR 576-1959-1-ND uP Comparator/Battery MIC3289-16YD6 TR 576-3001-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver. 218 1.74 1.31 
Monitor NEW.......... 1.08 90 72 MIC3289-16YD6TR | 576-3001-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver. 3342.00/3,000 
MIC845NYC5 TR 576-1959-2-ND | uP Comparator/Battery MIC3289-16YMLTR | 576-2712-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver. 236 1.89 1.47 
Monitor NEW... 1404.00/3,000 MIC3289-16YMLTR | 576-2712-2-ND _| 1.2MHz PWM White LED Driver. 6565.00/5,000 
MIC6270YM5 TR 576-1315-1-ND _| IttyBitty™ Comparato S0T-23-5 80 60 45 MIC3289-24YD6 TR | 576-3041-1-ND _| 1.2MHz PWM White LED Driver. 218 1.74 1.31 
MIC6270YM5 TR 576-1315-2-ND _| IttyBitty™’ Comparator... 780.00/3,000 MIC3289-24YD6 TR | 576-3041-2-ND —_| 1.2MHz PWM White LED Driver. 3342.00/3,000 
MIC7211YM5 TR 576-1318-1-ND _| IttyBitty™ R/R Input Comparator 1 63 50 MIC3289-24YMLTR | 576-2713-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver. 2.36 1.89 1.47 
MIC7211YM5 TR 576-1318-2-ND__| IttyBitty™ R/R Input Comparator 975.00/3,000 MIC3289-24YMLTR | 576-2713-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver. 6565.00/5,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2287-15YML TR 576-1724-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver MEW!..8-MLF 1.43 1.14 86 
MIC2287-15YML TR 576-1724-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!.. 3565.00/5,000 
MIC2287-24YML TR 576-1725-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver MEW!..8-MLF 1.43 1.14 86 
MIC2287-24YML TR 576-1725-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 3565.00/5,000 
MIC2287-34YML TR 576-1726-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 1:55) 1.24 193 
MIC2287-34YML TR 576-1726-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 3875.00/5,000 
MIC2287C-15YMLTR | 576-1727-1-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!..8-MLF 1.38 1.15 92 
MIC2287C-15YMLTR | 576-1727-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!. 2935.00/5,000 
MIC2287CYD5 TR 576-2656-1-ND 1.2MHz PWM White LED Drive 1.29 1.08 .86 
MIC2287CYD5 TR 576-2656-2-ND 1.2MHz PWM White LED Drive 1677.00/3,000 
MIC2287YD5 TR 576-1728-1-ND 1.2MHz PWM White LED 

Driver NEW!. as TSOT-23-5 1.33 1.06 80 
MIC2287YD5 TR 576-1728-2-ND 1.2MHz PWM White LED 

Driver NEWI............. TSOT-23-5 2034.00/3,000 
MIC2288YD5 TR 576-1729-1-ND Adj, 1A, 1.2MHz PWM Boost 

Regulator NEW! .TSOT-23-5 1.55 1.24 93 


MIC4826YMM TR 


576-1226-1-ND 


Low Input Voltage, 160Vpp Output 
Voltage, EL Driver. 


1.90 1.52 1.14 


MIC4826YMM TR 


576-1226-2-ND 


Low Input Voltage, 160Vpp Output 


Voltage, EL Driver... 2432.50/2,500 
MIC4827YMM 576-1803-5-ND Low Input Voltage, 180Vpp Output 

Voltage, EL Driver NEW! 210 1.68 1.26 
MIC4830YML TR 576-3016-1-ND Low Noise, 180Vpp Output, EL Drive 2.05 1.64 1.23 
MIC4830YML TR 576-3016-2-ND Low Noise, 180Vpp Output, EL Drive 5125.00/5,000 
MIC4832YML TR 576-3032-1-ND Low Noise, 220Vpp Output, EL Drive 2.05 1.64 1.23 
MIC4832YML TR 576-3032-2-ND Low Noise, 220Vpp Output, EL Driver... 5125.00/5,000 


MICS400YWM TR 


576-1300-1-ND 


Dual 8-Output, 14-Bit LED Video 
Display Driver... 


3.38 2.70 2.10 


MICS5400YWM TR 


576-1300-2-ND 


Dual 8-Output, 14-Bit LED Video 
Display Driver... 


1913.00/1,000 


MMS5450YN 576-1341-ND LED Display Driver. 3.98 319 2.48 
MM5450YV TR 576-1342-1-ND LED Display Driver. 3.98 319 2.48 
MM5450YV TR 576-1342-2-ND LED Display Driver. 1150.50/500 
MM5451YN 576-1343-ND LED Display Driver 3.87 310 2.41 
MM5451YV 576-2425-ND LED Display Driver NEW! 3.87 310 241 
MM5451YV TR 576-1344-1-ND LED Display Driver. 3.87 310 241 
MM5451YV TR 576-1344-2-ND LED Display Driver. 1118.00/500 
* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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in L SYSTEM MANAGEMENT ICs 
Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
MIC74YQs 576-1958-5-ND 2-Wire Serial I/O Expander and Fan 
Controller NEW! 281° 2.25 1.75 
MIC184YM 576-1676-5-ND Local/Remote Thermal 
Supervisor NEW! 248 1.98 1.54 


MIC184YMM 576-2134-ND Local/Remote Thermal 
Supervisor NEW!... 268) PSs 67 
MIC280-0YM6 TR 576-2697-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
262 202 Lon 
MIC280-0YM6 TR 576-2697-2-ND 
4233.00/3,000 
MIC280-1YM6 TR 576-2698-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 2525 202 soy: 
MIC280-1YM6 TR 576-2698-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 4233.00/3,000 
MIC280-2YM6 TR 576-2699-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 252) 202s ieoy: 
MIC280-2YM6 TR 576-2699-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 4233.00/3,000 
MIC280-3YM6 TR 576-2700-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 252e 202 coy 
MIC280-3YM6 TR 576-2700-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 4233.00/3,000 
MIC280-4YM6 TR 576-2701-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 252 ee Oe sicoy 
MIC280-4YM6 TR 576-2701-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 4233.00/3,000 
MIC280-5YM6 TR 576-2702-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 252) 2020s ieoy: 
MIC280-5YM6 TR 576-2702-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Superviso 4233.00/3,000 
MIC280-6YM6 TR 576-2703-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
252 seen Teor, 
MIC280-6YM6 TR 576-2703-2-ND 
4233.00/3,000 
MIC281-0YM6 TR 576-2709-1-ND 
1.78 1.42 1.07 
MIC281-0YM6 TR 576-2709-2-ND 
2727.00/3,000 
MIC281-1YM6 TR 576-2710-1-ND 
1.78 1.42 1.07 
MIC281-1YM6 TR 576-2710-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 2727.00/3,000 
MIC281-4YM6 TR 576-2711-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor Hee 42 LOY 
MIC281-4YM6 TR 576-2711-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor 2727.00/3,000 
MIC284-0YM 576-2203-ND Two-Zone Thermal Supervisor NEW!...8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
MIC284-0YMM 576-2204-ND Two-Zone Thermal Supervisor NEW!..8-MSOP 3.13 2.51 1.95 
MIC284-3YMM 576-2205-ND Two-Zone Thermal Supervisor NEW!..8-MSOP 3.13 2.51 1.95 
MIC384-0YM 576-1771-5-ND Three-Zone Thermal 
Supervisor NEW! O8h 270 12:10 
MIC384-0YMM 576-2284-ND Three-Zone Thermal 
Supervisor NEW! Oe 28h 12:28 
MIC384-1YMM 576-2285-ND Three-Zone Thermal 
Supervisor NEW! Osh 28h 12°28 
MIC384-3YMM 576-2286-ND Three-Zone Therma! 
Supervisor NEW! O58 287 32:28 
MIC502YM 576-1241-ND Fan Management I EOS) atoGh ace, 
MIC502YN 576-1242-ND Fan Management IC ... 2.33 1.86 1.40 
in L FANOUT ICs 
Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY10EL11VZG 576-1370-ND 3.3V, 5V 1:2 Diff. Fanout Buffer .............. 8-SOIC 243 1.95 1.52 
SY100EP11UZG 576-1990-5-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL 


Fanout Buffer NEW! 8-SOIC 3.35 2.69 2.09 
.32-TQFP 11.33 10.20 9.05 


8-SOIC 243 1.95 1.52 


SY10EP451LTG 576-1652-5-ND 
SY100EL11VZG TR 576-1349-1-ND 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY89112UMG 576-1416-ND 2.5/3.3V Low Jitter, Low Skew 1:12 LVPECL 
Fanout Buffer 7.38 5.91 4.99 
SY89200UMG 576-1417-ND Ultra Precision 1: 966 7.73 653 
SY89202UMG 576-1537-5-ND Precision 1:8 LVPECL Fanout Buffer .. 9.66 7.73 653 
SY89218UHY 576-1615-ND 2.5V, 1:15 LVDS Fanout Buffer 11.28 10.16 9.01 
SY89221UHY 576-1616-ND 2.5V/3.3V, 1:15 LVPECL Fanout 
13.39 12.06 10.70 
SY89228UMG 576-1650-5-ND 
5.62 450 3.80 
SY89229UMG 576-1651-5-ND 
Clock Divider ... 5.62 4.50 3.80 
SY89464UMG 576-2084-ND Precision LVPECL 1:10 Fanout 
Buffer NEW! 7.38 5.91 4.99 
SY89465UMG TR 576-1476-1-ND Precision LVDS 1 8.20 6.56 5.54 
SY89465UMG TR 576-1476-2-ND Precision LVDS 1:10 Fanout Buffer........44-MLF 5125.00/1,000 
SY89467UHY 576-2085-ND Precision LVPECL 1:20 Fanout 
Buffer NEW!.. 13.64 12.29 10.90 
SY89468UHY 576-2086-ND Precision LVDS 1:20 Fanout 
Buffer NEWI.............. 13.64 12.29 10.90 
SY89645LK4G. 576-1599-ND 1:4 LVCMOS/LVTTL to LVDS Fano 
Buffer/Translator. 452 362 2.82 
SY89823LHG 576-1429-ND 3.3V, 500MHz 1:22 Differential HSTL 
Fanout Buffer/Translator.. 14.41 12.71 11.27 
SY89823LHY 576-2090-ND 3.3V, 1:22 Differential HSTL Fanout 
Buffer/Translator NEW... 12.41 11.18 9.91 
SY89828LHY 576-2091-ND 3.3V, 1:10 Precision LVDS Fanout 
Buffer/Translator NEW!. 13.39 12.06 10.70 
SY89831UMG 576-1431-ND Ultra Precision 1:4 LVPECL Fanout 
Buffer/Translator.. 4.95 3.96 3.08 
SY89832UMG 576-1432-ND 2.5V Ultra Precision 1:4 LVDS Fanout 
Buffer/Translator..........scccccccossseeeeeees 16-MLF 4.95 3.96 3.08 
SY89833LMG 576-1433-ND 3.3V Ultra Precision 1:4 LVDS Fanout 
Buffer/Translator.. 4.95 3.96 3.08 
SY89834UMG 576-2093-5-ND 2.5V/3.3V, 1:4 LVTTL/CMOS-to-LVPECL 
Fanout Buffer/Translator NEW!.........16-MLF 4.95 3.96 3.08 
SY89835UMG TR 576-1506-1-ND 2.5V, 2GHz Ultra-Precision, 
Diff. 1:2 LVDS Fanout Buffer.................. 8-MLF 4.34 348 2.71 
SY89835UMG TR 576-1506-2-ND 2.5V, 2GHz Ultra-Precision, 
Diff. 1:2 LVDS Fanout Buffer. 2461.00/1,000 
SY89837UMG 576-2094-5-ND Precision 1:8 LVPECL Fanout 
Buffer NEWI.............. 8.22 6.58 5.55 
SY89838UMG 576-1538-5-ND Precision 1:8 LVDS Clock Fanout 
Buffer... 8.22 6.58 5.55 
SY89851UMG 576-2098-5-ND 1:2 Low Power LVPECL Fanout Buffer/ 
Translator NEWE........ 3.62 2.90 2.26 
SY89854UMG 576-2100-5-ND 1:4 Low Power LVPECL Fanou' 
Translator NEWS........ 3.62 290 2.26 
SY89856UMG 576-2102-5-ND 1:6 Precision Low-Power LVPECL Fanout 
Buffer NEW!.. as 7.24 5.80 4.89 
SY89858UMG 576-2103-5-ND 1:8 Precision Low-Power LVPECL Fanout 
Buffer NEW!.. 32-MLF 7.24 5.80 4.89 
SY89872UMG 576-2104-5-ND 2.5V, Any Diff. In-to-LVDS Programmable Clock 
Divider/Fanout Buffer NEWE.............. 16-MLF 6.10 4.88 4.12 
SY89875UMG 576-2105-5-ND 2.5V, Any Diff. In-to-LVDS Programmable Clock 
Divider/Fanout Buffer NEW! -16-MLF 5.33 4.27 3.32 
SY89876LMG 576-2106-5-ND 3.3V, Any Diff. In-to-LVDS Prog ble Clock 
Divider/Fanout Buffer MEWI!.............. 16-MLF 5.62 4.50 3.80 
SY89846UMG 576-1617-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz 1:5 LVPECL Fanout 
Buffer... 6.64 5.32 4.49 
SY89847UMG 576-1618-ND 2.5V, 1.5GHz 1:5 LVDS Fanout 
Buffer...... 6.64 5.32 4.49 
SY89871UMG 576-1435-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 610 4.88 4.12 
SY89873LMG 576-1436-ND 3.3V, 2.0GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer................. 16-MLF 7.24 5.80 4.89 
SY89874UMG 576-1437-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 5.33 4.27 3.32 
SY89876LMI TR 576-2958-1-ND 3.3V, 2GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 5.62 450 3.80 


SY89876LMI TR 


576-2958-2-ND 


3.3V, 2GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 


3513.00/1,000 


SY100EL11VZG TR 576-1349-2-ND 3.3V, 5V, 1:2 Diff. Fanout Buffer .. 
SY100EP11UKG 576-1365-ND 2.5V/3.3V/S5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL 
Fanout Buffer... 


1377.00/1,000 


3.35 269 2.09 


SY100EP11UKG TR 576-1559-1-ND 


Fanout Buffer... 3.35 2.69 2.09 


Exel 


SY100EP11UKG TR 576-1559-2-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL 
Fanout Buffer 8-MSOP 1900.00/1,000 


SY100EP15VK4G 576-1992-5-ND 3.3V/SV 2.5GHz PECL/ECL 

Fanout Buffer NEW!. 6-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
SY100EP451LTG 576-1653-5-ND 3.3V ECL 6-Bit Diff. Register. 11.33 10.20 9.05 
SY54011RMG 576-2994-ND 1.2V/1.8V, CML 1:2 Fanout Buffer ......... 16-MLF 8.22 6.58 5.55 
SY58011UMG 576-2047-5-ND 1:2 CML Fanout Buffer/ 

Translator NEWS....... 6.92 5.54 4.68 
SY58012UMG 576-1533-5-ND 5GHz, 1:2 LVPECL Fanout 

Buffer/Translator. 6.92 5.54 4.68 


SY58013UMG 576-2535-ND 1:2 Fanout Buffer/Translator NEW!. 6.92 5.54 4.68 
SY58021UMG 576-1535-5-ND 4GHz, 1:4 LVPECL Fanout 

Buffer/Translator. 9.48 7.59 6.40 
SY58022UMG 576-2049-5-ND 1:4 Fanout Buffer/Translator NEW!.....16-MLF 948 7.59 6.40 
SY58031UMG 576-1388-ND Ultra Precision 1:8 CML Fanout 

Buffer... ni 1018 9.17 8.13 
SY58032UMG 576-1389-ND Ultra Precision 1:8 Fanout Buffer .. 32-MLF 10.18 9.17 8.13 
SY58034UMG 576-1391-ND 6GHz, 1:6 CML Fanout Buffer... 32-MLF 10.40 9.36 8.30 
SY58035UMG 576-1392-ND 4.5GHz, 1:6 LVPECL Fanout Buffe 32-MLF 10.40 9.36 8.30 
SY58036UMG 576-1393-ND 6GHz, 1:6, 400mV LVPECL Fanout 

Buffer..... 10.40 9.36 8.30 
SY58606UMG 576-1597-ND 4.25Gbps Precision 1:2, 400mV CML Fanout 

Buffer with Fail Safe Input.................- 16-MLF 5.28 4.23 3.57 
SY58607UMG 576-1598-ND 3.2Gbps Precision 1:2, 800mV LVPECL Fanout 

Buffer with Fail Safe Input... 6-MLF 5.28 4.23 3.57 
SY58608UMG 576-2050-5-ND 1:2 LVDS Fanout Buffer NE! 6-MLF 5.28 4.23 3.57 


Through Te 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
MIC2505-1YM. 576-1081-ND Single 2A High-Side Switch 2.70 216 1.68 
MIC2505-2YM. 576-1082-ND Single 2A High-Side Switch 2.70 216 1.68 
MIC2505YM 576-1083-ND Single 2A High-Side Switch 2710p ee Geeos, 
MIC2506YM 576-1084-ND Single 1A High-Side Switch 3.11. 2.49 1.94 
MIC2514YM5 TR 576-1085-1-ND IttyBitty™ Integrated High-Side 

Switch. e 2.23 1.78 1.34 
MIC2514YM5 TR 576-1085-2-ND IttyBitty™ Integrated High-Side 

Switch. we 3417.00/3,000 
MIC2544-1YM. 576-1737-5-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEWE.... 2.25 1.80 1.35 
MIC2544-1YMM 576-1738-5-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEWE.... 245 1.96 1.47 
MIC2544-2YM 576-2168-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 2.25 1.80 1.35 
MIC2544-2YMM 576-1739-5-ND Programmable Current Lim' 

High-Side Switch NEWE.... 245 1.96 1.47 
MIC2545A-1YM 576-1086-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch 2:15) 2-20) EM 
MIC2545A-1YTS 576-2169-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 2.93 2.34 1.82 
MIC2545A-2YM 576-1740-5-ND Programmable Current Limi 

High-Side Switch NEW! Tey 4720) All 
MIC2545A-2YTS 576-2170-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 2.93 2.34 1.82 
MIC2546-1YM 576-2171-ND Dual Programmable Current Limit 

Switch NEW!. 272) 2S 70 
MIC2546-1YTS 576-2172-ND Dual Programmable Current Limit 

Switch NEWE............. 290 2.33 1.81 
MIC2546-2YM 576-2173-ND Dual Programmable Current Limit 

Switch NEWI............. 22 en Sie) 

(Continued) 
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ion Through Technology 


HIGH-SIDE LOAD SWITCHES (Continued) 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2585-1JBTS TR 576-1496-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 

Sequencer. ner 8.32 666 5.62 
MIC2585-1JYTS 576-2196-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 

Sequencer NEW!... 8.32 6.66 5.62 
MIC2586-1YM. 576-2197-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller/ 

Sequencer NEW!... 7.32 5.86 4.95 
MIC2586-2YM. 576-1094-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller/Sequencer......... 14-SOIC 7.32 586 4.95 
MIC2586R-1YM 576-1095-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller/Sequencer......... 14-SOIC 7.32 586 4.95 
MIC2586R-2YM 576-2198-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller/ 

Sequencer NEW!... 7.32 5.86 4.95 
MIC2587-1YM 576-1096-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller... 556 445 3.76 
MIC2587-2YM 576-2199-ND Single-Channel, Positive Hig! 

Hot-Swap Controller NEW!. 5.56 445 3.76 
MIC2587R-1YM 576-1097-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller 5.56 445 3.76 
MIC2587R-2YM 576-2200-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller NEW! 5.560 14:45) 13:76 
MIC2588-1YM TR 576-1481-1-ND Single-Channel, Negative Hig 

Hot-Swap Controller... 3.44 2.76 2.33 
MIC2588-1YM TR 576-1481-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller... 5332.50/2,500 
MIC2589R-1YM TR 576-1485-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2590B-2YTQ 576-2201-ND Dual-Slot PC! Hot-Plug 

Controller NEWS... 16.44 14.81 13.13 
MIC2591B-2YTQ 576-1098-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 

Controller. 17.52 16.36 15.19 
MIC2592B-2YTQ 576-1099-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 

Controller. a 16.16 15.08 14.01 
MIC2593-2YTQ 576-1100-ND Dual-Slot PCI Hot-Plug Controller. 13.28 11.96 10.61 
MIC2595-2YM TR 576-1490-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2595-2YM TR 576-1490-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller 9827.50/2,500 


Exel 


lan Through Technalogu™ 


POWER MANAGEMENT ICs 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2546-2YTS 576-2174-ND Dual Programmable Current Limit 

Switch NEWS!............ 16-TSSOP 2.90 2.33 1.81 
MIC2547-2YM 576-2175-ND Dual Programmable Current Limit 

Switch NEWI!............ 2.97 238 1.85 
MIC2547-2YTS 576-2176-ND Dual Programmable Current Limit 

Switch NEWS......... 3815 2.52 1.96 
MIC2548-1YM 576-2177-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! Padiy  a)sf0) Tee 
MIC2548-1YMM 576-1741-5-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 245 1.96 1.47 
MIC2548-2YM 576-2178-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 2.25 1.80 1.35 
MIC2548-2YMM 576-2179-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 245 1.96 1.47 
MIC2549A-1YM 576-2180-ND Programmable Current Limit 

High-Side Switch NEW! 3.11 2.49 1.94 
MIC94030YM4 TR 576-2936-1-ND 16V, 1A TinyFET™ P-Channe! 

MOSFET... iil 98 78 
MIC94030YM4 TR 576-2936-2-ND 16V, 1A TinyFET™ P-Channel 

MOSFET... SOT-143 1521.00/3,000 
MIC94031YM4 TR 576-1327-1-ND TinyFET™ P-Channel MOSFET -SOT-143 1.17 98 78 
MIC94031YM4 TR 576-1327-2-ND TinyFET™ P-Channel MOSFET -SOT-143 1521.00/3,000 
MIC94050YM4 TR 576-2937-1-ND 6V, 1.8A 4-Terminal SymFET™ P-Channel 

MOSFET... it SOT-143 AS 63.50 
MIC94050YM4 TR 576-2937-2-ND 6V, 1.8A 4-Terminal SymFET™ P-Channel 

MOSFE -SOT-143 975.00/3,000 
MIC94052YC6 TR 576-2938-1-ND 6V, 2A P- . SC-70-6 87 B1O) 208! 
MIC94052YC6 TR 576-2938-2-ND 6V, 2A P-Channel MOSFET . SC-70-6 1131.00/3,000 
MIC94053YC6 TR 576-2939-1-ND 6V, 2A P-Channel MOSFET 90 75 60 
MIC94053YC6 TR 576-2939-2-ND 6V, 2A P-Channel MOSFET 1170.00/3,000 
MIC94060YC6 TR 576-2940-1-ND Soft Start High Side Power Switch 1.32 110 .88 
MIC94060YC6 TR 576-2940-2-ND Soft Start High Side Power Switch 1716.00/3,000 
MIC94060YMT TR 576-2941-1-ND Soft Start High Side Power Switch weld 98 78 
MIC94060YMT TR 576-2941-2-ND Soft Start High Side Power ...... 2485.00/5,000 
MIC94061YC6 TR 576-2942-1-ND Soft Start High Side Power Switch 144 1.20 96 
MIC94061YC6 TR 576-2942-2-ND Soft Start High Side Power Switch 1872.00/3,000 
MIC94061YMT TR 576-2943-1-ND Soft Start High Side Power Switch 117 98 78 
MIC94061YMT TR 576-2943-2-ND Soft Start High Side Power Switch 2485.00/5,000 
MIC94062YC6 TR 576-1328-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! 144 1.20.96 
MIC94062YC6 TR 576-1328-2-ND Soft Start High-Side Power Switc! 1872.00/3,000 
MIC94062YMT TR 576-2944-1-ND Soft Start High Side Power Switch eile 98 78 
MIC94062YMT TR 576-2944-2-ND Soft Start High Side Power Switch 2485.00/5,000 
MIC94063YC6 TR 576-1329-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! 130 1.04 .78 
MIC94063YC6 TR 576-1329-2-ND Soft Start High-Side Power Switch ....... SC-70-6 1998.00/3,000 
MIC94063YMT TR 576-1960-1-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEW! a iiles 98 78 
MIC94063YMT TR 576-1960-2-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEW! aus 2485.00/5,000 
MIC94064YC6 TR 576-3036-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! ipalee 98 78 
MIC94064YC6 TR 576-3036-2-ND Soft Start High-Side Power Switc! 1521.00/3,000 
MIC94064YMT TR 576-3071-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! eile 98 78 
MIC94064YMT TR 576-3071-2-ND Soft Start High-Side Power Switch .. 2485.00/5,000 
MIC94065YC6 TR 576-3037-1-ND Soft Start High-Side Power 

Switch with Load Discharge .............-- SC-70-6 1.17 98 78 


MIC94065YC6 TR 
MIC94065YMT TR 


576-3037-2-ND 
576-3035-1-ND 


Soft Start High-Side Power 
Switch with Load Discharge............... 
Soft Start High-Side Power 


1521.00/3,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
MIC2800-D24MYML TR | 576-2695-1-ND Digital Power Management IC. 446 3.57 2.78 
MIC2800-D24MYML TR | 576-2695-2-ND Digital Power Management IC. 12375.00/5,000 
MIC2800-GFMYML TR | 576-1745-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC NEWS... 446 3.57 2.78 
MIC2800-GFMYML TR | 576-1745-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC NEW!. 12375.00/5,000 
MIC2800-G4SYML TR | 576-2696-1-ND Digital Power Management IC. 446 3.57 2.78 
MIC2800-G4SYML TR | 576-2696-2-ND Digital Power Management IC.... 12375.00/5,000 
MIC2800-G4MYML TR | 568-1500-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC 53 42 32 
MIC2800-G4MYML TR | 568-1500-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC 682.50/5,000 
MIC2807-MMYMLTR | 576-1746-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC NEWS..... 495 3.96 3.08 
MIC2807-MMYMLTR | 576-1746-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC NEWS... 13750.00/5,000 
MIC2807-NNYMLTR_ | 576-2704-1-ND RF PA Power Management IC 4.95 3.96 3.08 
MIC2807-NNYMLTR_ | 576-2704-2-ND RF PA Power Management IC 13750.00/5,000 
MIC2810-4GKYML TR | 576-2705-1-ND Digital Power Management IC. 4.21 3.37 2.62 
MIC2810-4GKYMLTR | 576-2705-2-ND Digital Power Management IC. 11690.00/5,000 
MIC2810-4GMYML TR | 576-2706-1-ND Digital Power Management IC. 4.21 3.37 2.62 
MIC2810-4GMYML TR | 576-2706-2-ND Digital Power Management IC. 11690.00/5,000 


Switch with Load Discharge ... ile 98 78 
MIC94065YMT TR 576-3035-2-ND Soft Start High-Side Power 

Switch with Load Discharge 2485.00/5,000 
MIC94066YML TR 576-1578-1-ND Soft Start Dual High-Side Power Switc! 1.78 1.42 1.07 
MIC94067YML TR 576-1579-1-ND Soft Start Dual High-Side Power Switc! 1.78 1.42 1.07 
MIC94068YML TR 576-1580-1-ND Soft Start Dual High-Side Power Swite! 1.78 1.42 1.07 
MIC94069YML TR 576-1581-1-ND Soft Start Dual High-Side Power Switc! 1.78 142 1.07 
MIC94069YML TR 576-1581-2-ND Soft Start Dual High-Side Power Switch . 4440.00/5,000 
MIC94070YC6 TR 576-3006-1-ND Fast Turn On High-Side Power Switch... 84 63 48 
MIC94070YC6 TR 576-3006-2-ND Fast Turn On High-Side Power Switch... 819.00/3,000 
MIC94071YC6 TR 576-3042-1-ND Fast Turn On High-Side Power Switch... 84 63 48 
MIC94071YC6 TR 576-3042-2-ND Fast Turn On High-Side Power Switch . 819.00/3,000 
MIC94071YMT TR 576-3046-1-ND Fast Turn On High-Side Power Switch . 84 70 56 
MIC94071YMT TR 576-3046-2-ND Fast Turn On High-Side Power Switch . 1785.00/5,000 
MIC94072YMT TR 576-2982-1-ND Soft Start On High Side Power Switch. 93 s1O) 02) 
MIC94072YMT TR 576-2982-2-ND Soft Start on High Side Power Switc! 1975.00/5,000 
MIC94073YC6 TR 576-3014-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! 87 21) 208) 


MIC94073YC6 TR 


576-3014-2-ND 


Soft Start High-Side Power Switc! 


1131.00/3,000 


MIC2810-4GPYML TR 


MIC2810-4GPYML TR 


MIC2810-4GSYML TR 


576-1748-1-ND 


576-1748-2-ND 


576-2707-1-ND 


Digital Power Management IC 2MHz, 
600mA DC/DC NEW! 
Digital Power Management IC 2MHz, 
600mA DC/DC NEWS... 
Digital Power Management IC 


421 3.37 262 


11690.00/5,000 
4.21 3.37 2.62 


MIC2810-4GSYML TR 
MIC2810-4LSYML TR 
MIC2810-4LSYML TR 


576-2707-2-ND 
576-2708-1-ND 
576-2708-2-ND 


Digital Power Management IC 
Digital Power Management IC 
Digital Power Management IC 


11690.00/5,000 
421 3.37 262 
11690.00/5,000 


Price Each MIC2810-4MSYML TR | 576-1749-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
Part No. Description Pkg. fl 25 100 600mA DC/DC NEW... 4.21 3.37 2.62 
MIC2085-JYQS 576-2148-ND Single-Channel Hot-Swap MIC2810-4MSYML TR | 576-1749-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
Controller NEW! 6.16 493 416 600mA DC/DC NEW!. 11690.00/5,000 
MIC2086-JYQS 576-2149-ND Single-Channel Hot MIC2810-44MYML TR | 576-1747-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, 
Controller NEWS... 6.88 5.51 4.65 600mA DC/DC NEW!. 421 337 2.62 
MIC2341-2YTQ 576-2995-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug MIC2810-44MYML TR | 576-1747-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, 
MICZSaTR-DYTO = eee nas SOMA DEDGINE NE H1690. 008.000 
Controller. P o 948 7.59 6.40 MIC2811-4GJLYML TR | 576-3081-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
MIC2342-2YTQ 576-2993-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 600mA DC/DC NEW!..... 344 2.76 2.15 
Controller. 948 7.59 640 MIC2811-4GJLYML TR | 576-3081-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
MIC2342R-2YTQ 576-2996-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 600mA DC/DC NEW‘..... 9565.00/5,000 
Controller. 948 7.59 6.40 MIC2811-4GMSYML TR | 576-3082-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
MIC2580A-1.0YTS 576-1092-ND Hot-Swap PCI Power Controller......... 6.52 5.22 441 600mA DC/DC NEW! 3.44 2.76 2.15 
MIC2582-JYM 576-2194-ND Single-Channel Hot-Swap MIC2811-4GMSYML TR | 576-3082-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, 
Controller NEWS... ee 468 3.75 2.92 600mA DC/DC NEW!..... 9565.00/5,000 
MIC2582-JYM TR 576-1093-1-ND Single-Channel Hot-Swap Controller. 468 3.75 2.92 MIC2821-4GJLYML TR | 576-3083-1-ND Digital P M: t IC 2MH 
MIC2583-JYOS 576-1743-5-ND —_| Single-Channel Hot-Swap stim DCIDC MEW. 2 aaa 3960 3a8 
Conttollet NEW? SIO AOS 22 MIC2821-4GJLYML TR | 576-3083-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, 
MIC2583R-JYQS 576-1744-5-ND Single-Channel Hot-Swap 600mA DC/DC NEW!. 9565.00/5,000 
Controller NEWS... 5.49 440 3.42 — <2 —— 
MIC2584-JYTS 576-2195-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ MIC2821-4GMSYML TR | 576-3084-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
Sequencer NEW!.. 7.96 637 5.38 600mA DC/DC NEW!. 3.44 2.76 215 
MIC2584-JYTS TR 576-1494-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ MIC2821-4GMSYML TR | 576-3084-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 
Sequencer. 7.96 6.37 5.38 600mA DC/DC NEW!. .16-MLF 9565.00/5,000 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


978 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


En CReEL Digi@Re 4 INTEGRATED CIRCUITS PartNo. Pe Description Pkg. 1 ae a 
opera oR econ Hols Compliant SYI0EP16VKG 576-2039-5-ND | 5V/3.3V, High Speed Differential 
Micrel Digi-Key Price Each Receiver NEW! 5.18 415 3.50 
Part No. Part No. Description 1 25 100 SY10EP16VZG 576-2517-ND 5V/3.3V, High Sp 
MIC3001GML. 576-1753-5-ND FOM Management IC NEW!. 7.12 5.70 4.81 Receiver NEW!.. O18: 415) 53:50 
MIC3002GML 576-2975-5-ND | FOM Management IC..... 774 6.20 5.23 SY10EP31VKG 576-2518-ND 5V/3.3V, 3GHz PECL/LVPECL 
MIC3808YM 576-1769-5-ND | Push-Pull PWM Controller NEW: 8SOIG 215 1.72 1.29 D Flip-Flop NEW... 4.28 3.42 2.66 
MIC3809YM 576-1770-5-ND Push-Pull PWM Controller NEW! 8-SOIC 2415 1.72 1.29 SY10EP33VZG 576-2519-ND 5V/3.3V, 4GHz, =4 PECL/LVPECL 
MIC3809YMM 576-2281-ND Push-Pull PWM Controller NEW! 233 1.86 1.40 Divider NEW! 383 3.06 2.38 
MIC3838YMM 576-2282-ND Flexible Push-Pull PWM SY10EP51VKG 576-2040-5-ND —_| 5V/3.3V, D Flip-Flop with Reset and 
Controller NEWS....... 248 1.98 1.49 Diff. Clock NEW!....... 3.65 2.92 2.27 
MIC3839YMM 576-2283-ND Bede peru a reniene ta SY10EP52VKG 576-2520-ND 5V/3.3V Differential Data and Clock 
controller vacate . f : D Flip-Flop NEW! 383 3.06 2.38 
MiIGAB30YMM BIGOT NORE! Low Noise 180Vp-p EL Drive Us) tea) ie) SYT0EPS2VZ6 576-2041-5-ND | 5V/3.3V Differential Data and Clock 
MIC4832YMM 576-2977-5-ND Low Noise 220Vp-p EL Drive 1.98 158 1.19 D Flip-Flop NEWS... 383 3.06 2.38 
MIC9130YM 576-2417-ND High Voltage | High Speed DC-DC HiweAneRoen SY10EP58VZG 576-2521-ND 3.3V/5V 3GHz PECL/ECL 2:1 
Controller NEW... 4 : : Multiplexer NEW: 3.83 3.06 2.38 
MIC9130YQS 576-2418-ND High Vattaga | ilgh Spas DC-DC Forse ceter' SY10EP89VKG 576-2042-5-ND | 5V/3.3V. 3GHz Coaxial Cable 
= u Driver NEW!.. 4.73 3.78 2.94 
MIC9131YM 576-2419-ND lan Vora ae Speed DC-DC fame sna SY10EP89VZG 576-2522-ND 5V/3.3V 3GHz Coaxial Cable 
i E 473 3.78 2.94 
SY10EPT20VKG 576-2523-ND 
ICREL igi d Jie. cipdaataleslh geet SY10EPT20VZG 576-2043-5.ND | 5V/8.3V, LVTTLAVCMOSco- bi LUBECL eta 
Innovation Through Technology™ Translator NEW!.... 2690 207n il 
Micrel Digi-Key ee Price Each SY10EPT28LKG 576-2524-ND 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Diff. LVPECL-to- 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 LVTTL Translator NEW! .... ...8-MSOP 3.04 2.43 1.89 
SY10E016JY 576-2482-ND 8-Bit Sync. Binary Upcounter NEW!...28-PLCC 7.04 5.64 4.76 SY10EPT28LZG 576-2525-ND 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Diff. LVPECL-to- 
SY10E101JY 576-2483-ND Quad 4-Input OR/NOR Gate NEWE.....28-PLCC 5.40 4.32 3.65 LVTTL Translator NEWS .... .8-SOIC 3.04 2.43 1.89 
SY10E104JY 576-2484-ND Quint 2-Input AND/NAND Gate NEW!.28-PLCC 5.40 4.32 3.65 SY10H350JZ §76-2526-ND PECL-to-TTL Translator NE 20-PLCC 9.95 896 7.95 
SY10E107JZ 576-2485-ND Gul 2=tnput KOR/ANOR PET Gc Aw aR SY10H601JZ 576-2044-5-ND | 9-Bit, ECL-to-TTL Translator NEW!...28-PLCC 9.95 896 7.95 
so 28-1 E : d SY10H606JZ 576-2527-ND Registered Hex TTL-to-PECL NEW!....28-PLCC 9.95 8.96 7.95 
SY10E111AEJY 576-2486-ND 1:9 Differential Clock Driver NEWE......28-PLCC 549 4.40 3.42 SY10H641JZ 576-2528-ND 1:9 Single Supply PECL- 
SY10E111AJY 576-2015-5-ND 1:9 Differential Clock Driver MEW!.....28-PLCC 5.49 4.40 3.42 to-TTL Translator NEWS... ..28-PLCC 8.12 6.50 5.49 
SY10E111JY 576-2487-ND 1:9 Differential Clock Driver NEWE......28-PLCC 6.64 5.32 4.49 SY10H646LJZ 576-2529-ND 1:8 3.3V Single Supply Octal PECL/TTL- 
SY10E111LJZ 576-2962-5-ND | 1:9 Differential Clock Drive 28-PLCC 5.49 4.40 3.42 to-TTL Translator NEW... _28-PLCC 8.12 6.50 5.49 
SY10E111LEJZ 576-2963-5-ND _| 1:9 Differential Clock Drive! 28-PLCC 5.49 4.40 3.42 SY10HB41ZH 576-2530-ND 7-4 Single Supply Quad PECL-to-TTL 
SY10E112JY 576-2488-ND Quad ECL Driver NEWS... 28-PLCC 5.40 4.32 3.65 Translator NEW!...... _16-S0IC 812 650 5.49 
SY10E116JY 576-2489-ND Quint Diff. Line Receiver NEW! .28-PLCC 5.96 4.77 4.03 SY10H842LZH 576-2531-ND 1:4, 3.3V Single Supply Quad PECL~ “to-TTL 
SY10E122JY 576-2490-ND 9-Bit Buffer NEWS... .28-PLCC § 5.96 4.77 4.03 Translator NEW!........ .16-SOIGC «8.12 6.50 5.49 
SY10E131JY 576-2016-5-ND 4-Bit D Flip-Flop NEW! .28-PLCC § 5.96 4.77 4.03 SY10H842ZH 576-2532-ND 1:4, 3.3V Single Supply Quad PECL-to-TTL 
SY10E137JZ 576-2491-ND 8-Bit Ripple Counter NEI 28-PLCC 5.96 4.77 4.03 Translator NEW!...... 16-S0IC 812 650 5.49 
SY10E141JY 576-2017-5-ND | 8-Bit Shift Register.... -28-PLCG 5.96 4.77 4.03 SY100E016JY 576-2426-ND 8-Bit Sync. Binary Upcounter NEW!...28-PLCC 7.04 5.64 4.76 
SY10E141JZ 576-2492-ND 8-Bit Shift Register NEW! -28-PLCG 5.96 4.77 4.03 SY100E101JY 576-2427-ND Quad 4-Input OR/NOR Gate NEW! 5.38 4.31 3.64 
SY10E142JY 576-2493-ND 9-Bit Shift Register NEW! -28-PLCC 5.96 4.77 4.03 SY100E104Y 576-1345-ND Quint 2-Input AND/NAND Gate... 5.38 4.31 3.64 
SY10E143JZ 576-2018-5-ND 9-Bit Hold Register NEW: .28-PLCC 5.96 4.77 4.03 SY100E107JZ 576-2428-ND Quint 2-Input XOR/XNOR 
SY10E151JY 576-2494-ND 6-Bit D Register NEW!. 28-PLCC 5.96 4.77 4.03 Gate NEW......... 538 4.31 3.64 
af tela Saga ND a iat Wy Get tad -28-PLOC 5.96 4.77 4.03 SYTO0E111AJY 576-1967-5-ND | 1:9 Differential Clock Driver without 
nea : Enable NEWS..... 549 440 3.42 
Checker NEW! -28-PLCG 9.96 4.77 4.03 SY100E111NY 576-2429-ND 4:9 Differential Clock Driver with 
SY10E163JZ 576-2497-ND 8:1 2-Bit Multiple 28-PLCC 5.96 4.77 4.03 Enable NEW! 660 528 4.46 
SY10E164JZ 576-2498-ND___| 16:1 Multiplexer NEW... 28-PLCC 7.32 5.86 4.95 SY100E1/1LEJY POR CCOETOMM| 1:9 differential Clack Driver wath ara 
SY10E166JZ 576-2499-ND 9-Bit Magnitude Comparator NEW!....28-PLCC 5.96 4.77 4.03 Enable NEW! 28-PLCC 5.45 4.36 3.39 
SY10E167JZ 576-2500-ND 6-Bit 2:1 Mux-Register NEW!...........28-PLCC 6.50 5.20 4.39 1969-54 ODi ; 
SY10E195JZ 576-2501-ND | Programmable Delay Chip MEW!.....28-PLCC 676 541 457 EY iam V2 Di retantia Clock Driver without Bi AGA aee 
SY10E451JY 576-2019-5-ND | 6-Bit D Register NEW... .28-PLCC 8.12 6.50 5.49 ee ic Re ‘ ; ; 
SY10E457JZ 576-2020-5-ND _| Triple Diff. 2:1 Multiplexer NEI "8-PLCC 812 650 5.49 SU EHEly Sn uae ate G9 SiS! OE 
SY10ELO1ZG 576-2502-ND 4-Input OR/NOR Gate NEW! 3.04 243 1.89 Receiver NEW! 666 5.33 4.15 
SY10ELO7ZG 576-2503-ND 2-Input XOR/XNOR Gate NEW! 3.04 243 1.89 Sr — 
SY10EL1226 576-2504-ND | Low-Impedance Driver NEW! 275 220 1.71 Sy plea Omg) o-Btt Gutter NEW See ae Ae 
: sepia SY100E131JY 576-2432-ND 4-Bit D Flip-Flop NE 5.92 4.74 4.00 
SY10EL15ZG 576-1371-ND 4:4 Clock Distribution ... 3.35 2.69 2.09 SY100E13612 576-2433-ND 6-Bit Universal Up/Down 
SY10EL16VAZG 576-2505-ND 5V, 3.3V Differential Receiver NEW! 3.24 2.60 2.02 Guinier NEWT: 592 474 4.00 
SY10EL16VBZG 576-2506-ND BV, 3.3V Differential Receiver NEW! 3.24 260 2.02 SY100E137J2 576-2434-ND 8-Bit Ripple Coun 968 775 654 
SY10EL16VCKG 576-2022-5-ND | SV, 3.3V Differential Receiver NEW!.. 324 260 202 sai eels 
ites A SY100E141JY 576-2435-ND 8-Bit Shift Register NEW! 592 474 4.00 
SY10EL16VDKG 576-2023-5-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver NEW! 414 3.32 258 : } 
SY10EL16VKG 576-2024-5-ND —_| 5V, 3.3 Differential Receiver NEW! 230 184 1.43 Aa el Bie Zoom &1 Quad Multiplexer NEW! Oe ue) ly 
end : ‘ : : ‘ SY100E158JZ 576-2437-ND 2:1 5-Bit Multiplexer NEW! 5.92 4.74 4.00 
SY10EL16VZG 576-1372-ND 5V, 3.3V Differential Receiver 2.30 1.84 1.43 is ; 
: - SY100E163JZ 576-2438-ND 8:1 2-Bit Multiplexer NEW! 5.92 474 4.00 
SY10EL31ZG 576-2025-5-ND _| D Flip-Flop with Set and Reset NE 3.96 3.17 247 a + Multi : 
SY100E164JZ 576-2439-ND 16:1 Multiplexer NEW! 7.26 5.81 4.91 
SY10EL32VZG 576-2026-5-ND | 5V/3.3V, +2-Divider NEW! 3.29 263 2.05 SYi00E19 - 
SY10EL33LZG 576-2507-ND i 329 263 205 JY 576-2440-ND Programmable Delay Chip NE! 6.72 5.38 4.54 
‘ | SY100E196JY 576-2441-ND Programmable Delay Chip with 
SY10EL33ZG 576-2508-ND 3.29 2.63 2.05 
SY10EL34LZG 576-2027-5-ND Analog Input NEW!.... 6.72 5.38 4.54 
516 413 3.49 SY100E222LTY 576-1971-5-ND | 3.3V, 1.5GHz, =1/+2 Differential LVECL/ 
2 2 2 LVPECL Programmable Clock 
SYI0EL3426 SGT) Homer evn Generator NEW....... .52-LOFP 8.12 6.50 5.49 
SY10EL51Z6 576-2510-ND 365 292 297 SY100E417JY 576-2442-ND Quint LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL 
SY10EL57ZG 576-2028-5-ND | 4:1 Differential Multiplexer NEW 3.83 3.06 238 Translator MEW... 28-PLOC See a 2 
SY10EL58ZG 576-2029-5-ND__| 2:1 Multiplexer NEWS... 3.04 2.43 1.89 SY100E445JZ 576-2443-ND “ee eta ape ween nl 
SY10EL89ZG 576-2030-6-ND | Coaxial Cable Driver NEWS............. BSOIC 5.56 445 3.76 SyANORMRT? STeRLU END) a Perilseie Sarl : ane 
SY10EL1189ZG 576-2021-5-ND Coaxial Cable Driver and Loop Converter NEW! 8.08 647 5.46 
Circuit NEW! 756 6.05 5.11 dL E : : 
SY10ELT20VZG 576-2511-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL SY100E452JY 576-1972-5-ND 5-Bit Differential Register NE! 9.09 7.28 5.66 
—— vim ist | Sue” |aausan |tltGunee new 50 ts 
SYIOELT21L26 ice ala) 0-5V, Diff. LVPECL to-LVTTL Perey SY100EL05Z6 576-2447-ND | 2-Input Diff. AND/NAND Gate NEW! 3.04 2.43 1.89 
SyiDETDIIG RROD Differential PECL-to-TTL SY100EL07ZG 576-1973-5-ND__| 2-Input XOR/XNOR Gate NEW 3.04 243 1.89 
Translator NEW! 248 1.98 154 SYT00EL14VZGTR | 576-1555-1-ND | 5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution. 335 269 2.09 
SY10ELT22L76 576-2514-ND 3.3V Dual TTL-to-Diff, PECL SY100EL14VZG TR | 576-1555-2-ND _| 5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution. 1900.00/1,000 
——— vate ist | ee |aenom” [itinerant oe 
SY10ELT222G 576-1373-ND Dual TTL-to-Diff. PECL Translator 248 1.98 1.54 gee SF Ov SIDING ; : 4 
SY10ELT23LZG 576-2031-5-ND Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL SY100EL16VAZG 576-1975-5-ND Enhanced Differential Receiver 3.24 2.60 2.02 
Translator NEW! 248 1.98 1.54 SY100EL16VBKG 576-1976-5-ND Enhanced Differential Receiver NEW!..8-MSOP 3.24 2.60 2.02 
SY10ELT23ZG 576-1374-ND Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator..8-SOIC 2.48 1.98 1.54 SY100EL16VCKG 576-1977-5-ND Enhanced Differential Receiver MEW!..8-MSOP 3.24 2.60 2.02 
SY10ELT28KG 576-2032-5-ND 5V TTL-to-Diff. PECL SY100EL16VDKG 576-1978-5-ND Enhanced Differential Receiver NEW!. 414 3.32 258 
Translator NEW!....... 399 2.63 2105 SY100EL16VFKG 576-2448-ND 5V, 3.3V Differential Receiver NE! 3.24 2.60 2.02 
SYT0EPOIVKG 576-2033-5-ND | 5V/3.3V, 4 Input ORINOR NE 728342266 SY100EL16VFZG 576-2449-ND 5V, 3.3V Differential Receiver NE 3.24 2.60 2.02 
SY10EP01VZG 576-2034-5-ND 5V/3.3V, 4 Input OR/NOR NEW!. 4.28 342 2.66 SY100EL16VKG TR 576-1556-1-ND 5V, 3.3V Differential Receiver 2.30 1.84 1.43 
SY10EPOSVKG 576-2035-5-ND | 5V/3.3V Diff. AND/NAND NEW! 428 342 266 SY100EL16VKGTR | 576-1556-2-ND —_| 5V, 3.3V Differential Receiver 1301.00/4,000 
SY10EPO5VZG 576-2036-5-ND | 5V/3.3V Diff. AND/NAND NEW!. 428 342 266 SY100EL16VSKG 576-1979-5-ND —_| 5V, 3.3V Differential Receiver 3.80 3.05 2.37 
SY10EPO8VKG 576-2515-ND 5V/3.3V Diff. 2-Input XOR/ SY100EL16VZG 576-1351-ND 5V, 3.3V Differential Receiver 230 1.84 1.43 
XNOR Gate NEWS... 4.28 3.42 2.66 SY100EL16VZGTR | 576-1557-1-ND _| 5V, 3.3V Differential Receiver 230 1.84 143 
SYT0EPO8VZG 576-2037-5-ND | 5V/3.3V Diff. 2-Input XOR/ SYI00EL16VZGTR | 576-1557-2-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver 1301.00/1,000 
XNOR Gate NEW!. 4.28 342 2.66 SY100EL17VZG TR 576-1352-1-ND 5V, 3.3V Quad Differential Receiver...... ~ 560 448 3.78 
SY10EP11UKG 576-2038-5-ND | 2.5V/3.3V/SV 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL SY100EL17VZGTR | 576-1352-2-ND —_| 5V, 3.3V Quad Differential Receiver....... 20-SOIC 3500.00/1,000 
Fanout Buffer NEW!. 8-MSOP 3.35 2.69 2.09 SY100EL29VZ2G 576-1980-5-ND | 5V/3.3V Dual D Flip-Flop NEWF..........20-SOIC 7.04 5.64 4.76 
SY10EP11UZG 576-2516-ND 2.5V/3.3V/5V 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL SY100EL31ZG 576-2450-ND D Flip-Flop with Set and Reset NEWE....8-SOIC_ 3.65 2.92 2.27 
Fanout Buffer NEWS ..... 3.35 269 2.09 (Continued) 
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— Digi Re HIGH BAND-WIDTH ICS (Continued) — RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SY100EL32VZG 576-1353-ND 5V/3.3V, 2-Divider. 315 252 1.96 SY100HG46LJZ 576-2007-5-ND | 3.3V, 1:8 PECL/TTL-to-TTL Clock 
SY100EL33LZG 576-1354-ND 5V/3.3V, 4-Divider. 345 252 1.96 Driver NEW!.. 812 650 5.49 
SY100EL33ZG 576-2451-ND 5V/3.3V, +4-Divider NEW! 345 252 1.96 SY100H842L2G 576-2008-5-ND | 3.3V, 1:4 PECL-to-TTL Clock 
SY100EL34LZG 576-1981-5-ND | 5V/3.3V, Clock Generation Driver NEW! 812 6.50 5.49 
Chip NEI 16-SOIC 5.16 4.13 3.49 SY100H842ZH 576-2470-ND Single Supply Qua 
SYT00EL34ZG 576-1982-5-ND | 5V/3.3V, = Clock Generation Driver NEWI.......... 812 6.50 5.49 
Chip NEI 5.16 4.13 3.49 SY100S304JZ 576-2471-ND Quint AND/NAND Gate NEW! 28-PLCC 14.69 13.23 11.74 
SY100EL35ZG 576-2452-ND JK Flip-Flop NEW! ; 347 2.78 2.16 SY100S314JZ 576-2472-ND Quint Diff. Line Receiver NE! 28-PLCC 14.69 13.23 11.74 
SY100EL38LZG 576-2453-ND 5V/3.3V, +2, +4/6 Clock Generation SY100S322Z 576-2009-5-ND | 9-Bit Buffer NEW!.... 15.23 13.71 12.16 
Chip NEI 5164.13 3.49 SY100S324JY 576-2473-ND Low Power Hex TTL-to-ECL 
SY100EL38ZG 576-2454-ND 5V/3.3V, +2, -4/6 Clock Generation Translator NEW!. 28-PLCC 15.23 13.71 12.16 
Chip NE' 516 4.13 3.49 SY100S325JY 576-2474-ND Low Power Hex ECL-to-TTL 
SY100EL51ZG 576-1983-5-ND | Differential Clock D Flip-Flop NEW! 347 278 2.16 i 
4 i Translator NEWS... 15.23 13.71 12.16 
SY100EL522G 576-1984-5-ND | Differential Data and Clock D SY100$331JZ 576-2475-ND Triple D Flip-Flop NE! 16.29 14.67 13.01 
Flip-Flop WEWE. Cee a 2 SY100S351JZ 576-2010-5-ND | Hex D Flip-Flop NEW! 15.96 1437 12.75 
SYIQOELS6VZ6 STG aTOE oso NOM 5V/3.3V Dual Differential 2: SY100S363JZ 576-2476-ND __|_8-Input Dual Multiplexer NE 19.37 18.08 16.79 
Multiplexer NEW... 20-S0IC BESS Omeeae SY100S391Z 576-247-ND | Low Power Hex TTL-to-PECL 
SY100EL57LZG 576-1355-ND 4:1 Differential Multiplexer 16-SOIC 3.83 3.06 2.38 Teco EWE PAGE BORE ED 
SY100EL572G 576-1356-ND 4:1 Differential Multiplexer 3.83 3.06 2.38 svingseiiat STRRFERU) daca SancWibEGLATTIC : : ; 
SY100EL58ZG 576-2455-ND 2:1 Multiplexer NEW! . 3.04 243 1.89 PEC NEW ‘EGR GREP <IaGK 
SYTOOELSOVZG 576-1986-5-ND | 5V/3.3V Triple ECL/LVECL-to-PECL/ eyionReiez4 576-2011-8-ND | 4:4 Single Supply Quad PEGL/TTL: 
LVPECL Translator NEWS... 5.24 4.20 3.54 to-PECL NEW! 15.93 14.87 13.81 
SY100EL91LZG 576-2456-ND 3.3V Triple LVPECL-to-ECL or LVPECL-to- i : : z 
LVECL Translator NEW! .20-SOIC 5.24 4.20 3.54 SY100S834L26 576-2012-5-ND | (+1, +2, +4) or 
SY100EL912G 576-2457-ND Triple LVPECL-to-ECL or L Chip NEW!.. 5 5.24 4.20 3.54 
LVECL Translator NEW!... 5.24 420 3.54 SY100S834ZG 576-2479-ND + +4) or 8) Clock Generation 
3574 j toe “to. p NEW! .16-SOIC 5.24 4.20 3.54 
STIOvE ez Siam (le VPECL“torPEGCL or PEGLo-LVPEC! eee SY100S838LZ6 576-2013-5-ND | (+1, +2/3) or (22, +46) Clock Generation 
SY100ELT20VZG 576-1358-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translato 236 1.89 1.47 Chip NEW! Bee ~~ 20-S0IG ERS 2d 20s Si54 
SY100ELT20VZG TR | 576-1359-1-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translato: 2.36 1.89 1.47 SY100S838ZG 576-2480-ND (+1, +2/8) or +4/6) Clock Generation 
SY100ELT20VZG TR | 576-1359-2-ND _ | 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator ..... 8-SOIC 1339.00/1,000 Chip NEW!.. 524 4.20 3.54 
SY100ELT21LZG 576-1987-5-ND | 3.3V Differential LVPECL-to-LVTTL SY100S839VZG 576-2014-5-ND ear ean Clock Generation Hi ae 
Translator NEWS... 2.36 1.89 1.47 Ip NEW:..... a E . 5 
SY100ELT21ZG 576-2458-ND Diff. PECL-to-TTL Translator NE 236 1.89 1.47 SY100S863JZ 576-2481 -ND 8-Input PECL Differential Mux with TTL 
SY100ELT22L2G TR | 576-1360-1-ND | 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL Selects NEW! 20.15 18.81 17.46 
Translator... 2.36 1.89 1.47 SY604JZ 576-2539-ND 125MHz Trigger Programmable Timing 
SY1O0ELT22L2G TR | 576-1360-2-ND | 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL Edge Vernier NEW... 37.64 35.13 32.62 
Translator... 8-SOIC 1339.00/1,000 SY5401GARMGTR | 576-3068-1-ND | 1.2V/1.8V, CML Differential Line 
SY100ELT2276 576-1361-ND Dual TTL-to-Diff. PECL Translator.......... 8SOIC 236 1.89 1.47 Driver/Receiver.... 514 412 3.47 
SY100ELT23LZG TR | 576-1362-1-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL SY5401GARMGTR | 576-3068-2-ND | 1.2V/1.8V, CML Differentia 
Translator 8-SOIC 2.36 1.89 1.47 Driver/Receiver.... 3213.00/1,000 
SYTO0ELT23L2G TR | 576-1362-2-ND aaV Dual -LVPECL-to LVTTL ree SY54016RMG TR 576-3069-1-ND | 1.2V/1.8V, CML Differential Line 
ranslator.... .00/1 Driver/Receiver..... 5.14 412 3.47 
SY100ELT23Z6 576-1363-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator 236 1.89 1.47 SY54016RMG TR 576-3069-2-ND | 1.2V/1.8V, CML Differentia 
SY100ELT23ZG TR 576-1558-1-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator. 2.36 1.89 1.47 Driver/Receiver.... 3213.00/1,000 
SY100ELT23ZG TR 576-1558-2-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator. 1338.75/1,000 SY54017ARMG 576-3057-ND 4.2V/4.8V, CML 2:1 MUX 548 439 3.70 
SY100ELT24ZG 576-1988-5-ND TTL-to-Diff. ECL Translator NEW: 8-SOIC 315 252 1.96 SY54017RMG 576-3063-ND 1.2V/1.8V, CML 2:1 MUX... 548 439 3.70 
SY100ELT25ZG 576-2459-ND Diff. ECL-to-TTL Translator NEW. 8-SOIC 3.15 252 1.96 SY54023RMG 576-3061-ND 1.2V/1.8V, CML 2x2 Crosspoin' 
SY100ELT28Z6 576-2460-ND 5V, TTL-to-Diff. PECL and Diff. PE Switch... 41.38 10.25 9.09 
Translator NEW... 3.29 2.63 2.05 SY55851AUKG 576-1375-ND 2.5V/3V, 3.0GHz CML AnyGate™ 
SY100ELT982KG 576-1989-5-NO__| PECL-to-CML Translator NEW: 660 528 446 i recanaiad ion Ben He 
SYTO0EPT4UK4G 576-1366-ND ; 
4 SY55852UKC 576-2533-ND D Flip-Flop NEW!. 724 5.80 4.89 
2GHz Clock Drive 3.83 3.06 2.38 "i 
SY55852UKG 576-2534-ND D Flip-Flop NEW!. 7.24 5.80 4.89 
SY100EP16VSKY 576-2461-ND pe ae aah SARS CANO SY55854UYY 576-2045-5-ND | 2x2 Protection Crosspoint 
shabh saree H ‘ ; Switch NEW!..... 7.24 5.80 4.89 
SY100EP32VKG 576-1995-5-ND | 5V/3.3V, +2 Divider NEW! 3.83 3.06 2.38 
1 SY55855VKG 576-1376-ND Dual CML/PECL/LVPECL-to-LVDS 
SY100EP32VZG 576-2463-ND 5V/3.3V, +2 Divider NEW! 383 3.06 2.38 Ltr a 642 514 434 
SEG UH ae pee peepee af O08 Ben SY55856UHG 576-2046-ND 2.5/3.3V, 2.5GHz Diff. 2-Ch. CML 
SY100EP33VZG 576-2464-ND 5V/3.3V, +4 Divider NE! 3.83 306 238 yack narra Bee ve ieee UES inate Tae 
SY100EPS6VK4G 576-1367-ND | 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz Dual 5888) SIG ova 2-oabps Ally INgue to 
ae oe) Syl Se SY55858UHG s76ea7end | 25, 3.0GHz Dual ed CHL eee 
SY100EP57VK4G 576-1997-5-ND | 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz a racenoiak Sitch Her AER One 
Diff. 4:1 Mux NEWE.. 488 3.91 3.04 Pp sisstt : : : 
SY100EP58VKG 576-1998-5-ND 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL SY55859LMG 576-1379-ND 3.3V, 2.7Gbps Dual 2x2 Crosspoint 
Multiplexer NEW..... 8-MSOP 3.83 3.06 2.38 Switch... 11.28 10.16 9.01 
SY100EP111UTG 576-1364-ND 2.5V/3.3V, 1:10 Diff. LVPECL/LVECL/HSTL SY58017UMG 576-1534-5-ND | Ultra Precision CML 16-MLF 8.68 6.95 5.86 
Clock Driver. 568 4.55 3.84 SY58018UMG 576-1562-5-ND Ultra Precision LVPECL 2:1 Mux 7.32 5.86 4.95 
SYT00EP140LZG 576-1991-5-ND | 3.3V, PECL/ECL Diff. Phase-Frequency SYSRO19UMG pUGi USE eNOM| 2:1 LVPECL Mux NEW? SOCIO SO 0 
Detector NEW'...... 812 650 5.49 SY58020UMG 576-2536-ND 1:4 Buffer/Translator NEW! . 7.98 639 5.39 
SY100EP195VTG 576-1993-5-ND 3.3V/SV, 2.5GHz Programmable SY58023UMG 576-1380-ND Ultra-Low Jitter 2x2 Crosspoint 
Delay NEW.......... 948 7.59 6.40 Switch... 11.38 10.25 9.09 
SY100EP196VTG 576-2462-ND 3.3V/5V, 2.5GHz Programmable Delay with SY58024UMG 576-1381-ND Ultra-Low Jitter Dual 2x2 Crosspoint 
Fine Tune Control MEW... 32-TOFP 9.48 7.59 6.40 Switch... 16.06 14.46 12.83 
SY100EP210UTG 576-1994-5-ND | 2.5V/3.3V Dual 1-5 Diff. LVECL/LVPECL/HSTL SY58025UMG 576-1382-ND Ultra Precision Dual 2:1 CML Mux 10.40 9.36 8.30 
Clock Driver NEW... 32-TOFP 948 7.59 6.40 SY58026UMG 576-1383-ND Ultra Precision Dual 2:1 LVPECL Mux 10.40 9.36 8.30 
SY100EPT20VKG 576-1999-5-ND Seal cece Par toe oc SY58027UMG 576-1384-ND Ultra Precision Dual 2:1 400mV 
ranslator NE! i Aue ld LVPECL Mux... 10.40 9.36 8.30 
SY100EPT20VZG 576-2000-5-ND | 5V/3.3V, LVTTL/LVCMOS-to-Dif. SY58028UMG 576-1385-ND Ultra Precision Diff. CML 4:1 Mux. 10.71 9.65 8.56 
LVPECL Translator NEW... 2.59 2.07 1.61 SY58029UMG 576-1366-ND Ultra Precision Diff. LVPECL 4:1 Mux 10.71 965 8.56 
SY100EPT21LKG 576-2001-5-ND ay mae eae ee rn SY58030UMG 576-1387-ND Ultra Precision, 400mvV Diff. LVPECL 
ranslator . : f 4:1 Mux 10.71 9.65 8.56 
SY1O0EPT21L2G 576-2002-5-ND sl aie le aso Meme SY58037UMG 576-1394-ND Ultra Precision 8:1 Mux . 11.56 10.41 9.24 
.. + 8 : / A SY58038UMG 576-1395-ND Ultra Pi 8:1 Mux. 11.56 10.41 9.24 
SY100EPT22VKG 576-2003-5-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS-to-Differential Se SSE SoH aE Ute: Pasiclge 6:1 Mice tae Tm 
TVRECE Translator MEW: --MSOP HESS Cae SY58040UMY 576-2537-ND | Ultra Precision 4x4 CML 
SY100EPT22VZG 576-2004-5-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS- Switch WEWE 15.44 1441 1238 
LVPECL Translator NEI 2.59 2.07 1.61 SY58051UMG 576-1398-ND Ultra Precision CML AnyGate™ “16-MLF 9.36 843 7.48 
SVIOOEPT23LKG rau ©-2V; Dual Differential LVPI bes Shea SY58052UMG 576-1399-ND Ultra Precision CML Data and Clock 
SY100EPT23LZ6 576-1369-ND 3.3V Dual Diff, LVPECL-to-LVTTL SYNCHTOM ZB eee : Oke BAS ee 
Translator 259 2.07 1.61 SY58600UMI TR 576-1536-1-ND Ultra Precision Differential CML Line 
5 a ani P : Driver/Receiver.... §.02 4.02 3.13 
erence pieces) ov LVTTL-to-Dit LVPEGL and Dif. LVFECl. eer mien SY58600UMYGTR | 576-1400-1-NO | Ultra Precision Differential CML Line 
F adi . f Driver/Receiver.... 5.58 447 3.48 
SY100EPT28LZG 576-2466-ND 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Diff. LVPECL- CIV sie f 
to-LVTTL Translator NEW!.. .8S0IC 3.04 243 1.89 SY58600UMYG TR 576-1400-2-ND Ultra Precision Differential CML Line 
SY100H600JZ 576-2467-ND 9-Bit, TTL-to-ECL Translator with TTL, ECL Driver/Receiver... 3162.00/1,000 
Enable NEW............ 9.95 8.96 7.95 SY58601UMG TR 576-1401-1-ND 
SY100H601JZ 576-2468-ND 9-Bit, ECL-to-TTL Translator with 558 4.47 3.48 
3-State Enable NEW!. 9.95 8.96 7.95 SY58601UMG TR 576-1401-2-ND 
SY100H602JZ 576-2469-ND 9-Bit, Latched TTL-to-ECL 3162.00/1,000 
Translator NEW! 9.95 896 7.95 SY58602UMG TR 576-1402-1-ND ra Prec f 
SY100H641LJZ 576-2006-5-ND | 3.3V, 1:9 PECL-to-TTL Clock Line Driver/Receiver.... 5.58 4.47 3.48 
Driver NEWE!............. 812 6.50 5.49 (Continued) 
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HIGH BAND-WIDTH ICS (Continued) — RoHS Compliant 
lon Through Technology™ 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY58602UMG TR 576-1402-2-ND _| Ultra Precision Differential 400mV LVPECL SY88353BLMG 576-1505-ND 3.3V, 3.2Gbps Limiting Post Amp.......... T6MLF 7.54 6.04 5.09 
Line Driver/Receiver 8-MLF 3162.00/1,000 SY88403BLEY 576-2065-5-ND 3.3V, 4.25Gbps CML Low Power Limiting 
SY58603UMG TR 576-1594-1-ND | 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer Post Amp NEWS........ 0- 6.34 5.08 4.28 
with Fail Safe Input 8-MLF 514 412 3.47 SY88403BLMG 576-1474-1-ND | 3.3V, 4.25Gbps CML Low Power Limiting 
SY58603UMG TR 576-1594-2-ND | 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer Post Amp A6-MLF 6.34 5.08 4.28 
with Fail Safe Input 3213.00/1,000 SY88403BLMG 576-1474-2-ND 3.3V, 4.25Gbps CML Low Power Limiting 
SY58604UMG TR 576-1595-1-ND | 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer Post Amp .16-MLF 3963.00/1,000 
with Fail Safe Input Silden Aiewaiay SY88422LMG 576-2984-ND 3.3V, 4.25Gbps Laser Drive 6-MLF 5.80 4.64 3.92 
SY58604UMG TR 576-1595-2-ND | 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer SY88703VKG 576-2546-ND 3.3V/5V 622Mbps PECL Low Power Limiting 
with Fail Safe Input. 8-MLF 3213.00/1,000 Post Amp NEW... 10-MSOP_ 8.14 6.52 5.50 
SY58605UMG TR 576-1596-1-ND | 3.2Gbps Precision 325m SY88722VKG 576-2066-5-ND | 5V/3.3V Laser Diode Driver NEW!....10-MSOP 5.20 4.16 3.24 
with Fail Safe Input 514 412 3.47 SY88773VMG 576-1409-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
SY58605UMG TR 576-1596-2-ND | 3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 4.68 3.95 
with Fail Safe Input. 3213.00/1,000 SY88782LMG 576-2067-5-ND 3.3V, Low Power Laser Driver NEW!...16-MLF 5.50 4.40 3.72 
SY58609UMG 576-2051-5-ND 2.5V/3.3V, 2:1 CML M 548 439 3.70 SY88793VKG 576-2547-ND 3.3V/5V, 622Mbps PECL Low Power Limiting 
SY58610UMG 576-2052-5-ND | 2.5V/3.3V, 2:1 LVPECL Mux NEW! 548 4.39 3.70 Post Amp NEW....... 10-MSOP_ 5.28 4.23 3.57 
SY58611UMG 576-2053-5-ND _| 2.5V, 2:1 LVDS Mux NEW!.... 548 4.39 3.70 SY88803VKG 576-2068-5-ND | 3.3V/5V, PECL Low Power Limiting 
SY58620LMG 576-2054-5-ND | Precision 4.25Gbps CML Backplane Post Amp NEWE........-.s.o- 5.54 4.44 3.74 
Transceiver NEW!..... 966 7.73 653 SY88813VKG 576-2069-5-ND —_| 3.3V/5V, PECL Low Power Limiting 
SY58621LMG 576-2538-ND Precision 3.2Gbps CML/ Post Amp NEW! O-MSOP 5.84 4.68 3.95 
Transceiver NEW! ... 966 7.73 653 SY88822VKG 576-2070-5-ND__| 5V/3.3V Laser Diode O-MSOP 7.04 5.64 4.76 
SY58626LMH 576-2055-5-ND DC to 6.4Gbps Backplane Transmit SY88843VEY 576-3251-5-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
Buffer NEW!............. 15.23 14.21 13.20 Limiting Post Amp NEW!... a 6.28 5.03 4.24 
SY58627LMG 576-1470-1-ND | DC to 6.4Gbps Backplane Receiver SY88843VMG 576-1411-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power. 
Buffer... 15.23 14.21 13.20 Limiting Post Amp 6.28 5.03 4.24 
SY58627LMG 576-1470-2-ND ag : 6.4Gbps Backplane Receiver eae at SY88893VKG 576-2548-ND raeets Oe er ries 
utter... A 1 zs ‘s = 
SY69753LHG 576-1403-ND 3.3V, 155Mbps Clock/Data Recovery... 32-TOFP 15.00 14.00 13.00 SY88903ALKG 576-2071-5-ND av, | 2eGbRs PECL High Sensitivity Lining > ee 
$Y69952ZH 576-2056-5-ND | Clock Ri T NEW!..28-SOIC 19.92 18.60 17.27 ost Amp “ : : : 
tv eck Recavaring [ranscelvat SY88903VKG 576-2072-5-ND | 5V/3.3V, 1.25Gbps High Speed Limiting 
SY87700ALHG 576-1584-ND LP 3.3V, 208Mbps AnyRate® 
Post Amp NEW'........ 10-MSOP 6.02 4.82 4.07 
Clock/Data Recovery. 19.92 18.60 17.27 SY88912LMG 6-2549-ND 3.3V, 3.2Gbps S SDH L: 
SY87700ALZG 576-2057-5-ND | 3.3V, 32-208Mbps AnyRate® Clock/ See ee ME asat aa an Gee 
Data Recovery NEW!. 19.92 18.60 17.27 Sores cents E i 
SY87700LHG 576-2058-ND 3.3V, 32-175Mbps AnyRate® Clock’ SY88913VKG 576-2073-5-ND 5V/3.3V, 1.25Gbps High Speed Limiting 
Data Recovery NEWI.... Aneel UI) AE SY88922VKG 576-2074-5-ND svn La sor Died aed 6B ary 
SY87700LZG 576-2059-5-ND | 3.3V, 32-175Mbps AnyRate® Clock/ aa pier : : : 
1" SY88923AVKG 576-2550-ND 5V/3.3V, 3.2Gbps High Speed eon 
Data Recovery NEW'.... 20.40 19.04 17.68 Post Amp NEW! 628 5.03 424 
SY87700VHH 576-2540-ND 5V/3.3V, 32-175Mbps AnyRate® Clock/ Ost AMP : : : 
Data Recovery NEW‘... 32-TOFP 20.40 19.04 17.68 SY88923VKG 576-2075-5-ND SYR. 2500s High Speed Li Fh baa aaa 
SY87701ALHG 576-1585-ND 3.3V, 1.3Gbps AnyRate® Clock/ an ' : : : 
Data Recovery 99.52 27.56 25.59 SY88927VKG 576-2551-ND eae eens High S Speed Pieroni ap Ae AM BYE 
SY87701ALZG 576-2541-ND SES ROO EWE AnyRate® one suieb O7 ee dees $Y88932LMG 576-2076-5-ND | 3.3V, 4.25Gbps Sonet/SDH Laser 
Bie ‘ 7 ‘ Driver NEW!... 7.04 5.64 4.76 
SY87701LHG 576-2542-ND 3.3V, 32-1250Mbps AnyRate® Clock/ “ : 
Data Recovery NEW!... 29.99 27.99 25.99 SY88933ALKG 576-1451-ND ay. 2Schies PECL High Sensitivity ee 
S¥87701VHH 576-2060-ND 5V/3.3V, 32-1250Mbps AnyRate® Clock’ svdsaaevKG TR STTNDM| 3.3u/5v4 2sGbps PECL ae pone i : ; 
Data Recovery NEW‘... 29.99 27.99 25.99 Limiting Post Amp... 6.04 484 4.08 
SY87701VZH 576-2969-5-ND | 5V/3.3V, 32-1250Mbps AnyRate® SY88943VKG 576-2077-5-ND | 5V/3.3V, 2.5@bps Limiting Post 
Clock/Data Recovery. 27.54 25.71 23.87 Amp NEW! 0-MSOP 8.04 644 543 
SY87721LHY 576-2061-5-ND | 3.3V, 28Mbps-2.7Gbps AnyRate® Clock/ SYaROSLMG RTEESOaND 43V.2:7Gbns SoH Sonat L : - - 
Data Recovery NEW... 64-TOFP 36.32 33.90 31.48 ae NEW loner hesst: sie. HESCRT Vee 
SY87724LHEY 576-2985-ND 3.3V AnyRate® Mux/Demux .... -80-TOFP 32.73 30.55 28.37 sy88953LMG 576-2078-5-ND | 3.3V, 10Gbps CNL Limiting Post : : ; 
SY87725LHY 576-2544-ND Single Chip Transceiver NEW! .64-TOFP 14.66 13.20 11.71 a , 
! Amp NEWS... 26.40 24.64 22.88 
SY87729LHY 576-2062-ND 3.3V, AnyClock® Fractional-N SY88973VEY 576-2553-ND 3.3V/5V 3.2Gbps PECL Low Power 
Synthesizer NEW! o.oo... eee 32-TOFP 15.84 14.79 13.73 Limiting Post Amp NEWS... 554 444 3.74 
SY87739LHY 576-2545-ND 3.3V, Fractional-N Synthesizer NEW/!.32-TOFP 17.33 16.17 15.02 Sya8973VMG 5764414-ND 3.AV/5V 3.2Gbps CML Low Power = : = 
SY88147DLKG 576-1614-ND 3. BV, a -25Gbps PECL Limiting Post Romer Limiting Post Amp 40-MSOP 5.54 4.44 3.74 
; / : SY88982LMG 576-1452-ND 3.3V, 2.7Gbps High Current Low P 
SY88149CLKG 576-1471-1-ND | 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post Laser Dace: Saale ts 770 616 5.20 
Amp 5.28 4.23 3.67 SY88983VMG 576-2079-5-ND | 3.3V/5V, 3.2Gbps CML t ears 
SY88149CLKG 576-1471-2-ND | 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post An Nea ee ee 996 8.97 7.96 
Amp. 3300.00/1,000 SY88002LMG 576-1475-1-ND | 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver 730 5.84 4.93 
SY88212LMG 576-3062-ND 3.3V, 2.5Gbps Laser Drive 5.64 4.52 3.81 SY88992LMG 576-1475-2-ND | 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver 2318.00/500 
SY88289ALMG 576-1600-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power SY88992LMG 576-2970-5-ND | 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver 730 5.84 4.93 
Limiting Post Am 5.84 4.68 3.95 SY88993AVKG TR 576-1415-1-ND | 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 
SY88289CLMG 576-1601-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Pos an AG een Limiting Post Amp 528) 403) 13/57 
: : : SY88993AVKG TR 576-1415-2-ND | 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 
SY88289HLMG 576-2966-5-ND 3.3V, 3: 2Gbps CML Limiting Post Limiting Post Aine 3 3300.00/1,000 
5.84 4.68 3.95 SY88993VKG 576-2554-ND 5V/3.3V 3.2Gbps High Sp 
SY88303BLEY 576-2988-ND Limiting Post Amp NEWS............... 5.28 4.23 3.57 
Amp.. 5.84 4.68 3.95 SY89206VMG TR 576-2945-1-ND | 3.3V/5V, 1GHz Diff. PECL/ECL 
SY88303BLMG 576-3060-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Receiver/Buffer... 3.04 243 1.89 
Amp. 5.84 4.68 3.95 SY89206VMG TR 576-2945-2ND | 3.3V/5V, 1GHz Diff. PECL/ECL 
SY88305BLEY 576-3059-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Receiver/Buffer.... 1721.00/1,000 
Amp. 5.84 4.68 3.95 SY89208VMG TR 576-2946-1-ND | 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2:1 
SY88305BLMG 576-3056-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Multiplexer. 3.83 3.06 2.38 
5.84 4.68 3.95 SY89208VMG TR 576-2946-2-ND | 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2 
SY88307BLEY 576-2967-5-ND | 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Multiplexer... 2168.00/1,000 
Am| 5.84 4.68 3.95 $Y89222LMG TR 576-2947-1-ND | 3.3V, Dual TTL-Differential PECL 
SY88307BLMG 576-3054-ND 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Translator. 3.29 263 2.05 
Amp. 5.84 4.68 3.95 SY89222LMG TR 576-2947-2-ND —_| 3.3V, Dual TTL-Differential PECL 
SY88309BLEY 576-2968-5-ND —_| 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Translator 1862.00/1,000 
Amp. 5.84 4.68 3.95 SY89223LMG TR 576-3008-1-ND | 3.3V Dual Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY88309BLMG 576-3055-ND 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Translator 3.29 2.63 2.05 
Amp. 5.84 4.68 3.95 SY89223LMG TR 576-3008-2-ND | 3.3V Dual Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY88315BLMG 576-1472-1-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power Limiting Translator 9125.00/5,000 
Post Amp 5.84 4.68 3.95 SY89230UMG 576-2964-5-ND 
SY88313BLMG 576-2063-5-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power Limi 562 4.50 3.80 
Post Amp NEW! 5.84 468 3.95 SY89231UMG 576-2965-5-ND 
SY88315BLMG 576-1472-2-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power Limiting 5.62 4.50 3.80 
Post Amp 3650.00/1,000 SY89250VMG TR 576-2948-1-ND | PECL/ECL Receiver/Burfe 407 3.26 2.54 
SY88343BLEY 576-2064-5-ND SY89250VMG TR 576-2948-2-ND | PECL/ECL Receiver/Butfet 2308.00/1,000 
5.84 4.68 3.95 SY89295UMG 576-2555-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 
SY88343BLMG 576-1473-1-ND Programmable Delay NEW.............. 32-MLF 9.03 813 7.21 
584 4.68 3.95 SY89295UTG 576-2081-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 
SY88343BLMG 576-1473-2-ND Programmable Delay NEW............. 32-TOFP 9.03 8.13_7.21 
1854.00/500 SY89206UMG 576-2556-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 
SY88343HLMG 576-3058-ND Programmable Delay NEW.............. 32-MLF 9.03 813 7.21 
Amp... 5.84 4.68 3.95 SY89296UTG 576-2557-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 
SY88345BLEY 576-1602-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power Programmable Delay NEW.............. 32-TOFP 9.038 8.13 7.21 
Limiting Post Amp... 5.84 4.68 3.95 SY89297UMH 576-2991-ND 2.5V, 3.2Gbps CML 2-Channel 
SY88347DLEY 576-1504-ND 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Programmable Delay 16.09 14.49 12.85 
Amp. 5.84 4.68 3.95 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 981 


® : Micrel Digi-Key Price Each 
in L Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


Through Technology™ 


- = ‘ SY89544UMG 576-1425-ND 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux.........32-MLF 5.80 464 3.92 

Micrel Digi-Key Price Each SY89545LMG 576-1426-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux.........32-MLF 5.80 4.64 3.92 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SY89546UMG 576-1427-ND 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux.........32-MLF 6.18 4.95 4.18 

SY89306VMG TR 576-2949-1-ND | 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential SY89547LMG 576-1428-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux.........32-MLF 618 4.95 4.18 
Receiver/Buffer 8-ML 3.04 243 1.89 SY89830UK4G 576-1430-ND 2.5V/3.3/5V 2.5GHz 1:4 PECL/ECL 

SY89306VMG TR 576-2949-2-ND 3.3V/SV, 2.5GHz PECL/ECL Differential Clock Driver 16-TSSOP 5.22 418 3.53 
Receiver/Butfer 8-MLF22D 1721.00/1,000 = Vere isl imi 

s¥89307VMG TR 576-2950-1-ND | 5V/3.3V, 2.5Gbps PECL/ECL Differential SyecedcuMG AAD PerielonlEVPEGL Aunt Pulse Eliminator AB BGR aE 
Receiver... ~8MLF 3.04 2.43 1.89 sy89844UMG 576-1454-ND Precision LVDS Runt Pulse Eliminator 

SY89307VMG TR 576-2950--ND | BV/3.3V, 2.5Gbps PECL/ECL Differential 2-1 MUX... 542 434 3.38 
Receiver... 1721.00/1,000 SY89845UMG 576-1455-ND Precision CML Runt Pulse Eliminator 

SY89311UMG TR 576-2951-1-ND | 2.5V/3.3V/5V 2:1 MUX... 542 434 3.38 
ECL Fanout Buffet 3.04 2.43 1.89 SY89859UMG 576-1456-ND Precision Low Power 8: 841 7.58 6.72 

S¥89311UMG TR 576-2951-2-ND | 2.5V/3.3V/5V 1:2 D 
ECL Fanout Buffer. 1721.00/1,000 

SY89313VMG TR 576-2052-1-ND | 3.3V/5V, 4GHz PECL/ECL /4 Clock CHED DRIVERS 
Generator 3.04 2.43 1.89 9 RoHS Compliant 

SY89313VMG TR 576-2952-2-ND | 3.3V/5V, 4GHz PECL/ECL /4 Clock Micrel Digi-Key Pries Each 
Generator. MEAN A San) Part No Part No Description Pkg. 1 25-100 

SY89316VMG TR 576-2953-1-ND | 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/E : : : 
Receiver/Buffer. a 3.04 2.43 1.89 MIC58P01YN 576-2404-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 

iE a Driver NEWI.............. §.33 4.27 3.32 
SYASIOYMG IH Se eouauumm) VSN, 2.5GHz PECLECL Diferental mr anoontocd MICs8PO1YV 576-2405-ND | 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 
9954-1 - i sige . Driver NEW!.............. 5.56 4.45 3.46 

sveesei Maile arama) 2 Ditierontia LVPEGL-to-LVTTL OR) AOR ae MIcsgPo1YWM 576-2406-ND | 8-Bit Paralle-Inpui Protected Latched 

SY89321LMG TR 576-2954-2-ND | 3.3V Differential LVPECI-to-LVTTL Driver NEW! 5.33 4.27 3.32 
Translator 1594.00/1,000 MIC58P42YN 576-2407-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 

SY89322VMGTR 576-2108-1-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS- Driver NEWI.............. 4.91 3.93 3.06 
LVPECL Translator NEW!. 281 2.25 1.75 MIC58P42YWM 576-2408-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 

SY89322VMGTR 576-2108-2-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMO! Driver NEW!............. 491 3.93 3.06 
LVPECL Translator NEW!. 1594.00/1,000 MIC59P50YN 576-2409-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 

SY89323LMG TR 576-2955-1-ND | 3.3V, Dual Differential LVPECL-to-LVTTL Driver NEW!.......... 5.11 4.09 3.18 
Translator... ZS e225 n ery MIC59P50YWM 576-1312-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 

SY89323LMG TR 576-0955-2-ND | 3.3V, Dual Differential LVPECL-to-LVTTL Driver... 5.11 4.09 3.18 
Translator 8-MLF 1594.00/1,000 MIC59P60YN 576-1313-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 

SY89325VMG TR 576-1418-1-ND | 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- Driver... 5.20 4.16 3.24 
to-LVDS Translator. 8-MLF 3.33 2.67 2.08 MIC59P60YWM 576-1951-5-ND 8-Bit Serial- input Protecte 

SY89325VMG TR 576-1418-2-ND | 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- Driver NEWI............ 5.20 416 3.24 


to-LVDS Translator. 8-MLF 1887.00/1,000 MIC5800YM TR 576-1301-1-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 2.00 1.60 1.20 
SY89327LMG TR 576-1419-1-ND 3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL MIC5800YM TR 576-1301-2-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 2560.00/2,500 
Differential Translator O47 278 246 MIC5800YN 576-1302-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver. 240 1.92 1.44 
SY89327LMG TR 576-1419-2-ND 3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL MIC5801YN 576-1303-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver. 3.51 281 2.19 
Differential Translator. 1964.00/1,000 MIC5801YV 576-1304-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver. 3.65 2.92 2.27 
SY89328LMG TR 576-2956-1-ND 3V, LVTTL-to-Differential LVPECL and Diff. MIC5801YWM. 576-1305-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver S51) F281 9219 
LVPECL-to-LVTTL Translator. 8-MLF 2.81 2.25 1.75 MIC5821YN 576-1306-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 2.90 2.33 1.81 
SY89328LMG TR 576-2956-2-ND 3V, LVTTL-to-Differential LVPECL and Diff. MIC5822YN 576-2400-ND 8-Bit Serial-Input Latched 
LVPECL-to-LVTTL Translator. 8-MLF 1594.00/1,000 Driver NEWI.............. 245 1.97 1.53 
SY89329VMG TR 576-1420-1-ND 3.3V/5V 800MHz LVTTL/LVCMOS-to-Diff. MIC5841YN 576-1307-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 297 2.38 1.85 
LVPECL Translator. 8-MLF 2.81 2.25 1.75 MIC5841YV 576-2401-ND 8-Bit Serial-Input Latched 
SY89329VMG TR 576-1420-2-ND 3.3V/5V 800MHz LVTTL/LVCMOS-to-Diff. Driver NEWI.............. 3.11 2.49 1.94 
LVPECL Translator. 8-MLF 1594.00/1,000 MIC5841YWM TR 576-1308-1-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 297 238 1.85 
SY89420VJZ 576-2558-ND 5V/3.3V Dual PLL NEI .28-PLCC 15.68 14.12 12.52 MIC5841YWM TR 576-1308-2-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 1683.00/1,000 


SY89421VZC 576-1421-ND 5V/3.3V High Performance PLL .20-SOIC 10.33 9.30 8.25 MIC5842YN 576-1309-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive Slo yi2.02. 196 

SY89421VZH 576-2119-5-ND 5V/3.3V High Performance PLL .20-SOIC 12.06 10.86 9.63 MIC5842YV 576-1950-5-ND 8-Bit Serial-Input Latched 

SY89429AUZ 576-2082-5-ND 5V/3.3V Programmable Frequency Driver NEW!.............. 3.29 2.63 2.05 
Synthesizer NEW! -28-PLCC 9.30 8.37 7.43 MIc5842YWM 576-2402-ND 8-Bit Serial-Input Latched 

SY89429AZH 576-2083-5-ND 5V/3.3V Programmable Frequency Driver NEW!.............. 3.15 2.52 1.96 


Synthesizer NEWS... 28-SOIC 8.43 7.59 6.73 MIC5891YN 576-1310-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source 

SY89429VJZ 576-2559-ND 5V/3.3V Programmable Frequency Driver... 2.25 1.80 1.40 
Synthesizer NEW..... 28-PLCC 9.30 8.37 7.43 MIC5891YWM 576-2403-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source 

SY89429VZH 576-1422-ND 5V/3.3V Programmable Frequency Driver NEW!.............. 225 1.80 1.40 
Synthesizer 28-SO0IC 8.43 7.59 6.73 MIC5891YWM TR 576-1311-1-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Source 

SY89430VJZ 576-2560-ND 5V/3.3V Programmable Frequency Driver... 2.25 1.80 1.40 


Synthesizer NEW!.... 28-PLCC 10.45 9.41 8.34 MIC5891YWM TR 576-1311-2-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source 
SY89430VZH 576-2561-ND 5V/3.3V Programmable Frequency Driver. 16-SOIC 1275.00/1,000 
Synthesizer NEW! 10.45 9.41 8.34 
SY89474UMG 576-2562-ND 2:1 LVDS Precision Mi z 
1:2 Fanout NEWI...... 5.62 4.50 3.80 CReL REGULATORS 
SY89534LHZ 576-2087-ND 3.3V, Precision Programmable valion Through Technalogu™ RoHS Compliant 


Synthesizer NEWS... 24.11 22.50 20.90 i Aaa 3 
SY89540UMG 576-2563-ND | 4x4 Precision Low Jitter Grosspoint Micra plat te Teena Pgs’ Each 
Switch NEW........... 10.85 977 8.66 : : 
SY89542UMG 576-1423-5-ND. 2.5V, 2:1 Dual LVDS Mux 514 412 3.47 LM2574-5.0YN 576-1514-5-ND 52kHz Simple .5A Buck Regulator. 258 F220 ed 
SY89610LMG 576-3088-5-ND 3.3V, Precision Frequency LM2574YN 576-1515-5-ND 52kHz Simple .5A Buck Regulator. 2755 72.20) 74 
Synthesizer NEW’... 2013 18.79 17.45 LM2575WU 576-1675-5-ND 52kHz Simple 1A Buck Reg. NEW! 313 251 1.95 
SY89808LTG 576-2564-ND 3.3V, 1:9 Diff. HSTL Buffer/ LM2575-5.0WT 576-1516-5-ND 52kHz Simple 1A Buck Regulato 297 238 1.85 
Translator NEW'.... 8.12 6.50 5.49 LM2575-5.0WU 576-1517-5-ND 52kHz Simple 1A Buck Regulator... Onley 201 95 
SY89809LTH 576-2089-ND 3.3V, 1:9 High Performance Low Voltage Bus LM2575-12WU 576-2129-ND 52kHz Simple 1A Buck Reg. NEW!...10-263-5 313 251 1.95 
Clock Driver NEW!... 32-TOFP 812 650 5.49 LM2576WT 576-1045-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulato 3.06 245 1.91 
SY89824LHZ 576-2565-ND 3.3V, 1:22 High Performance Low Voltage LM2576WU TR 576-1539-1-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulato 3.22 2.58 2.01 
Bus Clock Driver MEW! 0... 64-TOFP 12.41 11.18 9.91 LM2576WU TR 576-1539-2-ND —_| 52kHz Simple 3A Buck Regulator... 1394.25/750 
SY89825UHY 576-2566-ND 2.6V/3.3V, 1:22 High Performance Low Voltage LM2576-5.0WT 576-1518-5-ND _| 52kHz Simple 3A Buck Regulator........ 10-220-5 3.06 245 1.91 
Bus Clock Driver/Translator NEWE...64-TOFP 13.39 12.06 10.70 LM2576-5.0WU 576-2131-ND 52kHz Simple 3A Buck Reg. NEW! 3.22 258 2.01 
SY89826LHY 576-2567-ND 3.3V, 1:22 LVDS Buffer/ LM2576-12WU 576-2130-ND 52kHz Simple 3A Buck Reg. NEW!...T0-263-5 3.22 2.58 2.01 
Translator NEW... 17.57 _16.40_ 15.23 MIC38C42AYM 576-2287-ND BiCMOS Current Mode PWM 
SY89829UHY 576-2092-ND 2.5V/3.3V 1:10 Dual LVPECL Clock Controller NEW!........ 223 178 1.34 
Driver NEW!.......... 13.39 12.06 10.70 MIC38C42AYMM 576-2288-ND BiCMOS Current Mode P' 
SY89841UMG 576-2095-5-ND | Precision 2:1 LVDS Run Controller NEW!........ 240 1.92 1.44 
Multiplexer NEWE..... 452 3.62 2.82 = 7a 5 
sye9s42uMG 576-2096-5-ND | Precision 2:1 CML Runt Pulse Eliminator MlcseeseyM Sia iacaeaam| CMOS Current Mode PWM Pere re 
Multiplexer NEW... 16-MLF 4.52 3.62 2.82 MIcgec4ovN Paoconn BleMOS Current Mader : : 4 
SY89843UMG 576-2097-5-ND Precision 2:1 LVPECL Runt Pulse Eliminator Controller NEW!........ 232 186 1.45 
sv89473UMG 576-1453-ND precision LYPSCL 2 tux bee 45) 380 lceeereym AMD) BIEMOS Current Mode EWM 
pase Ha i f 5 Controller. Be Awe Wey 
SYEROSOUMG IR iccecauaiam) Frou on Low Power LVPEG! Line An Ag) Bap MIC38C43AYM 576-1773-5-ND _ | BICMOS Current Mode PWM 
SGRTRON > = = ; Controller NEW!........ PaeRS ats) ve"! 
SYBSBSOUMG TR Ream Precision Low-Power [VPEGL Linp savage MIC38C43AYMM 576-1774-5-ND | BICMOS Current Mode PWM 
Y e ; Controller NEW!......... 240 1.92 1.44 
SY89852UMG 576-2099-5-ND MUIR EWE Differential LVPECL Fea re ern) Micgec43yMM 576-1775-5-ND BICMOS Current Mode PWM 
SY8985SUMG 576-2101-5-ND | 4:1, Precision Low-Power Differential LVPECL Controller NEW‘....... 240 1.92 1.44 
Multiplexer NEW..... 32-MLF 5.14 412 3.47 MIC38C43YN 576-2290-ND BiCMOS Current Mode PWM 
SY89538LHY 576-2992-ND 3.3V, LVPECL/LVDS Programmable Controller NEW... 2.32 1.86 1.45 
Synthesizer/Fanout Buffer. 64-TOFP 22.92 21.40 19.87 MIC38C44-1YM 576-2291-ND BiCMOS Current Mode PWM 
SY89542UMG 576-1423-5-ND | 2.5V, 3.2Gbps Dual, Differential Controller NEWE........ 241 1.93 1.50 
2:1 LVDS Mux.... 514 412 3.47 MIC38C44AYM 576-2292-ND BiCMOS Current Mode PWM 
SY89543LMG 576-1424-ND 3.3V, 3.2Gbps Dual, Differential Controller NEW... 223 178 134 
2:1 LVDS Mux.... 514 412 3.47 
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MICkeL 


recateiminicrmloent Digi Re: REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
MIC38C44YM 576-1776-5-ND | BiCMOS Current Mode PWM MIC2199YML TR 576-1718-1-ND | 300kHz Sync. Buck Converter NEW!...12-MLF 4.16 3.33 2.59 

Controller NEW! 215 172 129 MIC2199YML TR 576-1718-2-ND | 300kHz Sync. Buck Converter NEWS... 12-MLF 11565.00/5,000 
MIC38C44YN 576-2293-ND BICMOS Current Mode PWM MIC2202YML TR 576-2600-1-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Re .10-MLF 2.36 1.89 1.47 

Controller NEWS... 232 1.86 1.45 MIC2202YML TR 576-2600-2-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Re .10-MLF 6565.00/5,000 
MIC38C45-1YM 576-2294-ND BiCMOS Current Mode PWM MIC2202YMM 576-1719-5-ND 2MHz PWM Synchronous Buck 

Controller NEW! 241 1.93 1.50 Regulator NEWS........ 240 1.92 1.44 
MIC38C45AYM 576-2295-ND BiCMOS Current Mode PWM MIC2203YMM 576-1720-5-ND 1MHz PWM Synchronous Buck 

Controller NEW!....... 2.23 1.78 1.34 Regulator NEW'........ 240 1.92 1.44 
MIC38C45YM 576-1777-5-ND BiCMOS Current Mode PWM MIC2204YML TR 576-1070-1-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck 

Controller NEW....... 2515) estes tees) Controlle: 279 2.24 1.74 
MIC38C45YN 576-2296-ND BiCMOS Current Mode PWM MIC2204YML TR 576-1070-2-ND Adj., High 

Controller NEW!... 2532) 1/86) 1:45) Controller. 7750.00/5,000 
MIC38HC42YM 576-1778-5-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM MIC2204YMM 576-1721-5-ND 2MHz PWM Synchronous Buck 

Controller NEWE....... 2.34 1.88 1.46 Converter NEW........ 2.59 2.07 1.61 
MIC38HC42YN 576-2297-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM MIC2204YMM TR 576-1071-1-ND | Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. 

Controller NEWE....... 281 225 1.75 Controller. is 259 207 1.61 
MIC38HC43-1YM 576-2298-ND BMS Current Mode PWM nies RoR ag MIC2205-1.58YML TR | 576-1722-1-ND__| 2MHz PWM Sync. Buck Reg. NE 2.36 1.89 1.47 

: i : g 2 MIC2205-1.58YML TR | 576-1722-2-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Reg. NE 6565.00/5,000 
MIC38HC43-1YN 576-2299-ND ee pr Mode PWM tb. at Ok MIC2205YML TR 576-1072-1-ND | Adj., 2MHz PWM Syne. Buck Reg. 2.36 189 1.47 

{ i : : ° MIC2205YML TR 576-1072-2-ND | Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 6565.00/5,000 
MICGBHCASYM TR RSZCal Ea) SOMOS 1A Current Mode PWM jan, aaa ae MIC2206-1.2YMLTR | 576-2601-1-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Re 3.11 2.49 1.94 

: é : : MIC2206-1.2YMLTR | 576-2601-2-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Re 8625.00/5,000 
MICQBHCASYM TR RS Eg eg) BICMOS 1A Current Mode PWM coRaRIDET WMIC2207YML TR 576-1441-1-ND | 2MHz, 3A PWM Buck Regulator 326 261 2.03 
MICaeHCAaV SUSSIEAEAN IM BICMOS 1A Gacact nas BW ae MIC2207YML TR 576-1441-2-ND | 2MHz, 3A PWM Buck Regulator 9065.00/5,000 

Canale a _ ben Rey a MIC2208YML TR 576-1723-1-ND | 1MHz PWM Sync. Buck Reg. NEWS... 3.26 2.61 2.03 

ore : ies : : : MIC2208YML TR 576-1723-2-ND | 1MHz PWM Sync. Buck Reg. NEW! 9065.00/5,000 

MICSBHC44YN 576-2300-ND BICMOS 1A Current Mode PWM ne) AOR AR MIC2224YML TR 576-2655-1-ND _| 2MHz PWM Buck Converte 3.87 3.10 241 
MIC38HC45-1YM 576-2301-ND / j 4 MIC2224YML TR 576-2655-2-ND | 2MHz PWM Buck Converte 10750.00/5,000 

Controller NEW!....... 284 227 177 MIC2230-AAYML TR 576-3027-1-ND Adj., Dual Synchronous Step-Down 

RI 0.Bs 7 DC/DC Regulator 3.58 2.87 2.23 

MICSBHCASYM leat NO) BiCMOS 1A Current Mode PWM MIC2230-AAYMLTR | 576-3027-2-ND | Adj., Dual Synchronous Step-Down 

Controller. 2.34 188 1.46 DC/DC Regulat 9940.00/5,000 
MIC2141YM5 TR 576-2597-1-ND | Adj., Micropower Boost Converter 185 148 1.11 eguiator pho 


MIC2141YM5 TR 


576-2597-2-ND 


Adj., Micropower Boost Converter 


2841.00/3,000 


MIC2230-GFHYML TR 
MIC2230-GFHYML TR 
MIC2238-AAYML TR 


576-3030-1-ND 
576-3030-2-ND 
576-1646-1-ND 


1.8V/1.575V Dual Synchronous Step-Down 
DC/DC Regulator . . 12-MLF 

1.8V/1.575V Dual Sy 
DC/DC Regulator 

Dual Sync. 800mA Step-Down 
DC/DC Regulator .... 


3.58 2.87 2.23 
9940.00/5,000 
3.47 278 2.16 


MIC2238-AAYML TR 


MIC2245YML TR 
MIC2285AYMT TR 
MIC2285AYMT TR 


576-1646-2-ND 


576-1499-1-ND 
576-2973-1-ND 
576-2973-2-ND 


Dual Sync. 800mA Step-Down 

DC/DC Regulator 
4MHz PWM Sync. Buck Regulator. 
8MHz PWM Sync. Buck Regulator. 
8MHz PWM Sync. Buck Regulator. 


9625.00/5,000 
236 1.89 1.47 
1.88 1.50 1.13 
4690.00/5,000 


MIC2285YML TR 
MIC2285YML TR 
MIC2290YML TR 
MIC2295YD5 TR 
MIC2295YML TR 


576-1498-1-ND 
576-1498-2-ND 
576-1076-1-ND 
576-1080-1-ND 
576-2658-1-ND 


8MHz PWM Sync. Buck Regulator. 
8MHz PWM Sync. Buck Regulator. 
Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator .. 
High Power Density 1.2A Boost Reg. 
1.2A Boost Regulator. 


3.04 2.43 1.89 
8440.00/5,000 
210 1.68 1.26 
2.08 1.66 1.25 
2.30 1.84 1.38 


MIC2295YML TR 
MIC2296YD5 TR 
MIC2296YD5 TR 
MIC2296YML TR 
MIC2296YML TR 


576-2658-2-ND 
576-2659-1-ND 
576-2659-2-ND 
576-2660-1-ND 
576-2660-2-ND 


1.2A Boost Regulator. 
1.2A Boost Regulator. 
1.2A Boost Regulator. 
1.2A Boost Regulator. 
1.2A Boost Regulator. 


5750.00/5,000 
2.08 1.66 1.25 
3186.00/3,000 
2.30 1.84 1.38 
5750.00/5,000 


MIC2142YM5 TR 576-1062-1-ND Adj., Micropower Boost Converter 1.68 1.34 1.01 
MIC2142YM5 TR 576-1062-2-ND Adj., Micropower Boost Converter 2574.00/3,000 
MIC2145YML TR 576-2598-1-ND High-Efficiency 2.5W Boost Converter...10-MLF 2.93 2.34 1.82 
MIC2145YML TR 576-2598-2-ND High-Efficiency 2.5W Boost Converter... 10-MLF 8125.00/5,000 
MIC2145YMM TR 576-1540-1-ND High-Efficiency 2.5W Boost Converter..8-MSOP 2.72 2.18 1.70 
MIC2145YMM TR 576-1540-2-ND High-Efficiency 2.5W Boost Converter.. 8-MSOP. 3812.50/2,500 
MIC2159YMME 576-1588-ND Adj., High Efficiency 400kHz, Sync. 

Buck Controller. 3.98 3.19 248 
MIC2168AYMM 576-1707-5-ND 1MHz, PWM Synchronous Buck 

Controller NEW....... 2.86 2.29 1.78 
MIC2168YMM 576-1708-5-ND 1MHz, PWM Synchronous Buck 

Controller NEW....... 2:86) 2:29) 1:78 
MIC2169AYMM 576-1709-5-ND 500kHz PWM Synchronous Buck 

Controller NEW....... 279 2.24 1.74 
MIC2169YMM 576-1710-5-ND 500kHz PWM Synchronous Buck 

2.79 2.24 1.74 

Mic2171WT 576-2150-ND 

Regulator NEW! 3.94) 3h15) 2145 
Mic2171WU 576-1063-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulato 410 3.28 2.55 
MIC2171WU TR 576-1541-1-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulato 410 3.28 2.55 
MIC2171WU TR 576-1541-2-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulato 1774.50/750 
MIC2172YM TR 576-1064-1-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 2.99 240 1.87 
MIC2172YM TR 576-1064-2-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 4190.00/2,500 
MIC2172YN 576-2151-ND 100kHz, 1.25A, Switching Reg. NEW! 3.60 2.88 2.24 
Mic2177YWM 576-1065-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulatot 7.16 5.73 4.84 
MIC2177YWM TR 576-1543-1-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulatot 7.16 5.73 4.84 


MIC2177YWM TR 
MIC2177-3.3YWM 


576-1543-2-ND 
576-2152-ND 


Adj., 2.5A Sync. Buck Regulato: 
3.3V, 2.5A Sync. Buck Reg. NEW!. 


4475.00/1,000 


7.16 


5.73 


4.84 


MIC2177-3.3YWM TR 
MIC2177-3.3YWM TR 


576-1542-1-ND 
576-1542-2-ND 


Adj., 2.5A Sync. Buck Regulatot 
Adj., 2.5A Sync. Buck Regulato! 


7.16 


5.73 


4.84 


4475.00/1,000 


MIC2177-5.0YWM 576-2153-ND 5V, 2.5A Sync. Buck Reg. NEI 716 5.73 4.84 
MIC2178YWM 576-1066-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulato: 716 5.73 4.84 
MIC2178-3.3YWM 576-2154-ND 3.3V, 2.5A Sync. Buck Reg. NEW! 716 5.73 4.84 
MIC2178-5.0YWM 576-2155-ND 5V, 2.5A Sync. Buck Reg. NEW! 716 5.73 4.84 
MIC2179-3.3YSM 576-1711-5-ND 3.3V, 1.5A Sync. Buck Reg. NEW! 652 5.22 4.41 
MIC2179-5.0YSM 576-2156-ND 5V, 1.5A Sync. Buck Reg. NEW! 652 5.22 4.41 
MIC2179YSM 576-1067-ND Adj., 1.5A Sync. Buck Regulato: 652 5.22 4.41 
MIC2179YSM TR 576-1560-1-ND Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator .. 652 5.22 4.41 


MIC2179YSM TR 


576-1560-2-ND 


Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator ... 


4075.00/1,000 


MIC2570-1YM. 576-2190-ND 20kHz, Two Cell Switching Reg. NEW!.8-SOIC 92.75 2.20) 1.71 
MIC2570-2YM 576-2191-ND 20kHz, Two Cell Switching Reg. NEW!.8-SOIC 92.75 2.20 1.71 
MIC2571-1YMM 576-2192-ND 20kHz, Single Cell Switching 

Regulator NEW!.... Oulomreo2 ego 
MIC2571-2YMM 576-2193-ND 20kHz, Single Cell Switching 

Regulator NEW!..... SiS 2.02006 
MIC3172YM 576-1160-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 2.99 240 1.87 
MIC3172YN 576-2255-ND 100kHz, 1.25A, Switching Reg. NE! 3.60 2.88 2.24 
MIC4043YM4 TR 576-2715-1-ND Low Voltage Shunt Regulator -90 eo) 60) 
MIC4043YM4 TR 576-2715-2-ND Low Voltage Shunt Regulator 1170.00/3,000 
MIC4574-3.3YN 576-2338-ND 3.3V, 200kHz Simple .5A Buck 

Regulator NEW! 3.02 242 1.88 
MIC4574-5.0YN 576-1561-5-ND 5V, 200kHz Simple .5A Buck Regulator 3.02 242 1.88 
MIC4574YN 576-2339-ND Adj., 200kHz Simple .5A Buck 

Regulator NEW!.... 3.02 242 1.88 
MIC4575-3.3WT 576-2340-ND 3.3V, 200kHz Simple 1A Buck 

Regulator NEW!........ 3:26) 2:61) 2.03 
MIC4575-3.3WU 576-2341-ND 3.3V, 200kHz Simple 1A Buck 

Regulator NEW!......... 342° 274 213 


MIC4575-5.0WT 
MIC4575-5.0WU 
MIC4575-5.0WU TR 


576-1531-5-ND 
576-1216-ND 
576-1549-1-ND 


5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg 
5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. .. 
5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. .. 


3.26 2.61 2.03 
3.42 274 2.13 
3.42. 274 2.13 


MIC4575-5.0WU TR 576-1549-2-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. . 1482.00/750 
MIC4575WT 576-2342-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck 

Regulator NEW......... 3:26) 12:61)" 92103 
MIC4575WU 576-1217-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 3.42 2.74 2.13 
MIC4575WU TR 576-1550-1-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 3.42 2.74 2.13 
MIC4575WU TR 576-1550-2-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 1482.00/750 
MIC4576WT 576-1218-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.38 2.70 2.10 
MIC4576WU TR 576-1219-1-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.53 2.83 2.20 
MIC4576WU TR 576-1219-2-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 1530.75/750 


MIC4576-3.3WT 


576-2343-ND 


3.3V, 200kHz Simple 3A Buck 
Regulator NEW!......... 


3.38 2.70 2.10 


MIC4576-3.3WU 
MIC4576-3.3WU TR 
MIC4576-3.3WU TR 
MIC4576-5.0WU 


576-1532-5-ND 
576-1551-1-ND 
576-1551-2-ND 
576-1800-5-ND 


Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg.. 
Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg.. 
Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg.. 
5V, 200kHz Simple 3A Buck, 


3.53 2.83 2.20 
3.53 2.83 2.20 
1530.75/750 


MIC2182-3.3YM 576-1712-5-ND 3.3V, Sync. Buck Controller NEW! 468 375 2.92 
MIC2182-3.3YSM 576-2157-ND 3.3V, Synchronous Buck 

Controller NEWS... 488 3.91 3.04 
MIC2182-5.0YM 576-2158-ND 5.0V, Synchronous Buck 

Controller NEW! 468 3.75 2.92 
MIC2182-5.0YSM 576-2159-ND 5.0V, Synchronous Buck 

Controller NEW... 488 3.91 3.04 
MIC2182YM 576-1068-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck 

Controller. ae 468 3.75 2.92 
MIC2182YSM 576-1069-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buc! 

Controller. = 488 3.91 3.04 
MIC2182YSM TR 576-1544-1-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck 

Controller. ee 488 3.91 3.04 
MIC2182YSM TR 576-1544-2-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buc! 

Controller. 2767.00/1,000 
MIC2183YQS 576-2160-ND Adj., Low Voltage Sync. Buck 

Controller NEW! 482 3.86 3.00 
MIC2184YM 576-2161-ND Adj., Low Voltage Buck PWM 

Controller NEW! 482 3.86 3.00 
MIC2184YQS 576-1713-5-ND Adj., Low Voltage Buck PWM 

Controller NEW....... §.22 418 3.25 
MIC2185YM 576-1714-5-ND Adj., PWM Boost Sync. Buck 

Controller NEW... 482 3.86 3.00 
MIC2185YQS 576-2162-ND Adj., PWM Boost Sync. Buck 

Controller NEW... 5.22 418 3.25 
MIC2186YM 576-1715-5-ND Adj., Low Voltage PWM 

Controller NEW! 482 386 3.00 
MIC2193YM TR 576-1545-1-ND Adj., 400kHz, Sync. i 3.87. 3.10 2.41 
MIC2193YM TR 576-1545-2-ND Adj., 400kHz, Sync. Buck Controller. 5417.50/2,500 
MIC2194YM 576-1716-5-ND 400kHz Sync. Buck Controller NEW! 3.87 3.10 241 
MIC2196YM 576-1717-5-ND 400kHz Sync. Buck Controller NEW! 3.87 3.10 2.41 
MIC2198YML TR 576-2599-1-ND 500kHz Sync. Buck Controller... 4.28 342 2.66 
MIC2198YML TR 576-2599-2-ND 500kHz Sync. Buck Controller... 11875.00/5,000 


Regulator NEW!......... 3153) 2:83) 2.20 
MIC4680-3.3YM 576-1220-ND 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 3.17 2.54 1.98 
MIC4680-3.3YM TR 576-1552-1-ND 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator G58I287) e2:23 
MIC4680-3.3YM TR 576-1552-2-ND 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 4442.50/2,500 
MIC4680-5.0YM TR 576-1221-1-ND 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 3.17 2.54 1.98 


MIC4680-5.0YM TR 
MIC4680YM 


576-1221-2-ND 
576-2344-ND 


5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher’ 
Buck Regulator 
Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 
Buck Regulator NEW!. 


4442.50/2,500 
3.17 254 1.98 


(Continued) 
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REGULATORS (Con 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC23050-4YML TR 576-1647-2-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ .... 4125.00/5,000 
MIC23051-16YML TR | 576-1648-1-ND 4MHz, PWM Buck Reg. 

LIGHT LOAD™ .... 1.75 1.40 1.05 
MIC23051-16YML TR | 576-1648-2-ND 4MHz, PWM Buck Reg. 

LIGHT LOAD™ .... 4375.00/5,000 
MIC23051-945YML TR) 576-3022-1-ND 4MHz, PWM Buck Reg. 

LIGHT LOAD™ 175; 140) 1.05 
MIC23051-945YML TR) 576-3022-2-ND 4MHz, PWM Buc! 

LIGHT LOAD™ .... 4375.00/5,000 


MIC23051-C4YML TR 


576-3011-1-ND 


4MHz, PWM Buck Reg. 
LIGHT LOAD™ .... 


1.75 1.40 1.05 


MIC23051-C4YML TR 
MIC23051-CGYML TR 
MIC23051-CGYML TR 


576-3011-2-ND 
576-3015-1-ND 
576-3015-2-ND 


4MHz, PWM Buck Reg. 
LIGHT LOAD™ .... 
4MHz, PWM Buck Reg. 
LIGHT LOAD™ .... 
4MHz, PWM Buck Reg. 
LIGHT LOAD™ .... 


4375.00/5,000 
1.75 1.40 1.05 
4375.00/5,000 


MIC23250-G4YMT TR 
MIC23250-G4YMT TR 
MIC23250-GFHYMT TR 


576-3034-1-ND 
576-3034-2-ND 
576-3025-1-ND 


4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 
HYPER LIGHT LOAD™.... 

4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 
HYPER LIGHT LOAD™.... . 10-MLF 

4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 
HYPER LIGHT LOAD™... 10-MLF 


2.72 218 1.70 
7565.00/5,000 
272) 2:18) 1:70 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC4680YM TR 576-1222-1-ND Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 3.17 2.54 1.98 
MIC4680YM TR 576-1222-2-ND Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 4442.50/2,500 
MIC4681YM 576-1801-5-ND Adj., 2A 200kHz SuperSwitcher™ 

Buck Regulator NEW!. sect 8-SOP 3.83 3.06 2.38 
MIC4682YM 576-1802-5-ND Adj., Precision Current Limit SuperSwitcher™ 

Buck Regulator NEW... 8-SOIC 5.31 425 3.31 
MIC4684YM 576-1223-ND Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher™ 

Buck Regulator........... 8-SOIC 3.51 281 2.19 
MIC4684YM TR 576-1553-1-ND Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher™ 

Buck Regulator........... 3.96 317 2.47 
MIC4684YM TR 576-1553-2-ND Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 4915.00/2,500 
MIC4685WR 576-1224-ND Adj., 3A SPAK SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 4.07 3.26 2.54 
MIC4685WR TR 576-1554-1-ND Adj., 3A SPAK SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 448 3.59 2.79 
MIC4685WR TR 576-1554-2-ND Adj., 3A SPAK SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 1764.75/750 
MIC4690YM 576-1225-ND Adj., 500kHz, 1A SuperSwitcher™ 

Buck Regulator 3.44 2.76 2.15 
MIC4720YML TR 576-2720-1-ND 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

Regulator 28a? 2 taney 
MIC4720YML TR 576-2720-2-ND 2A, 2Mbz, Integrated Switch Buck 

Regulator 7875.00/5,000 
MIC4720YMME 576-1654-5-ND 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

Regulator 3.02 242 1.88 
MIC4721YMM 576-1655-5-ND 1.5A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

Regulator 10-MSOP 245 1.97 1.53 


MIC23250-GFHYMT TR 
MIC33050-4YHL TR 
MIC33050-4YHL TR 


576-3025-2-ND 
576-3044-1-ND 
576-3044-2-ND 


4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 
HYPER LIGHT LOAD™.... 

4MHz, PWM Buck Regulator with 
HYPER LIGHT LOAD™.... 

4MHz, PWM Buck Regulator with 
HYPER LIGHT LOAD™.... 


7565.00/5,000 
4.01 3.21 2.50 
11125.00/5,000 


MIC33050-GYHL TR 
MIC33050-GYHL TR 


576-3040-1-ND 
576-3040-2-ND 


4MHz, PWM Buck Regulator with 
HYPER LIGHT LOAD™.... 
4MHz, PWM Buck Regulator with 
HYPER LIGHT LOAD™.... 


4.01 3.21 2.50 
11125.00/5,000 


MIC4722YML TR 
MIC4722YML TR 
MIC4723YML TR 


MIC4723YML TR 


576-1591-1-ND 
576-1591-2-ND 
576-1656-1-ND 


576-1656-2-ND 


3A, 2.7MHz, PWM Buck Regulato: 
3A, 2.7MHz, PWM Buck Regulator .. 
3A, 2MHz Integrated Switch Buck 
Regulator. 
3A, 2MHz Integrate 
Regulator 


3.47 2.78 2.16 
9625.00/5,000 


311 249 1.94 


8625.00/5,000 


jon Through Technology™ 


O REGULATORS 


RoHS Compliant 


MIC5162YMM 
MIC5225-1.5YM5 TR 


576-1820-5-ND 
576-3013-1-ND 


Adj., Dual Regulator NEW! 
1.5V High Input Voltage, Low 1Q 


1.73 1.38 1.04 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
LP2950-03YZ TR 576-1050-1-ND 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg. 1.20 1.00 .80 
LP2950-03YZ TR 576-1050-2-ND 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg. 1064.00/2,000 


Regulator 6 = LP2951-02YM 576-1051-ND Adj, 100mA Low Dropout Volt. Reg. ii 63 
wics225-1.5¥M57R | 576-3013-2-ND | 4.5V/High Input Voltage, Low 1a LP2951-03YM 576-1052-ND Adj. 100mA Low Dropout Volt. Reg. 102 85 «68 
Régulatbh ce 858,00/3,000 MIC2211-AAYMLTR | 576-2602-1-NO__| Adj. Dual LDO Regulator 178 142 1.07 
= aT 7 MIC2211-AAYML TR | 576-2602-2-ND | Adj. Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 
vesassenete | sosorane |stats tag SS | MCR RMETS | Seecom® |ravemioremns.-- bate ude 
F Danton i ss : ‘ - 576-2603-2- .85V Dual ‘egulator. | .00/5, 
MICB225-1.8VM5 TR SS) Vy Cian input Voltage, Low irons FER RO ONG MIC2211-FMYMLTR | 576-2604-1-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulat 10-MLF 178 142 1.07 
Micg005-2.5yMS TR MEEEGEERNOMM| oevrian iacor Wcitane” Low ta Hoe MIC2211-FMYMLTR | 576-2604-2-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
‘ Regul P ne 507-23-5 (ESET MIC2211-GJYMLTR | 576-2605-1-ND | 1.8V/2.5V Dual LDO Regulato 10-MLF 1.78 142 1.07 
ICE-T SVMS 1h ESEEUTESNME DV Hah Gnd cic ineie 2 ae MIC2211-GJYMLTR | 576-2605-2-ND | 1.8V/2.5V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
5225-2.5YMS 576-3005-2- -OV High Input Vottage, Low MIC2211-GKYMLTR | 576-2606-1-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulato: 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 MIC2211-GKYMLTR | 576-2606-2-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-2.7YM5TR | 576-2978-1-ND gas Voltage, Low 10 s0T-23-5 [ere MIC2211-GMYML TR | 576-2607-1-ND _| 1.8V/2.8V Dual LDO Regulato: 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
: “23-5 Te a 3 MIC2211-GMYMLTR | 576-2607-2-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-2.7YM5 TR | 576-2978-2-ND | 2.7V High Input Voltage, Low 1 MIC2211-GOYMLTR | 576-2608-1-ND | 1.8V/2.9V Dual LDO Regulato: 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator S0T-23-5 858.00/3,000 MIC2211-GOYMLTR | 576-2608-2-ND | 1.8V/2.9V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-3.0YM5 TR | 576-2979-1-ND | 3.0V High Input Voltage, Low 1 MIC2211-GPYMLTR | 576-2609-1-ND | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulato 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator SOT-23-5 88 «66 S50 MIC2211-GPYMLTR | 576-2609-2-ND | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-3.0YM5 TR | 576-2979-2-ND | 3.0V High Input Voltage, Low 1 MIC2211-GSYMLTR | 576-2610-1-ND | 1.8V/3.3V Dual LDO Regulato TO-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 MIC2211-GSYMLTR | 576-2610-2-ND | 1.8V/3.3V Dual LDO Regulato: 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-3.3YM5 TR | 576-2980-1-ND | 3.3V High Input Voltage, Low | MIC2211-JGYMLTR | 576-2611-1-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulato 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator. $0T-23-5 886650 MIC2211-JGYMLTR | 576-2611-2-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-3.3YM5 TR | 576-2980-2-ND | 3.3V High Input Voltage, Low 10 MIC2211-JPYMLTR | 576-2612-1-ND | 2.5V/3.0V Dual LDO Regulato 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 MIC2211-JPYMLTR | 576-2612-2-ND | 2.5V/3.0V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-5.0YM5 TR | 576-2999-1-ND | 5.0V High Input Voltage, Low | MIC2211-JYYMLTR | 576-2613-1-ND | 2.5V/1.9V Dual LDO Regulato 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
Regulator. 88 66 50 MIC2211-JYYMLTR | 576-2613-2-ND | 2.5V/1.9V Dual LDO Regulato 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225-5.0YM5 TR | 576-2999-2-ND  5.0V High Inpu MIC2211-KNYMLTR | 576-2614-1-ND | 2.6V/1.85V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 
Regulator veers, SOT-28-5 858.00/3,000 MIC2211-KNYMLTR | 576-2614-2-ND | 2.6V/1.85V Dual LDO Regulator. 10-MLF 4440.00/5,000 
MIC5225YM5 TR 576-2998-1-ND | Adj. High Input Voltage, Low IQ Reg...SOT-23-5 68 66 50 MIC2211-LGYMLTR | 576-2615-1-ND | 2.7V/1.8V Dual LDO Regulato 1OMLF 1.78 142 1.07 
MIC5225YM5 TR 576-2998-2-ND | Adj. High Input Voltage, Low IQ Reg... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC2211-LGYMLTR | 576-2615-2-ND | 2.7V/1.8V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
MIC22400YML TR 576-3078-1-ND 4Mkz, 4A Integrated Switch Synchronous He aT ui a6 2616 ND Savi Py Pua pe Beau . 10-MLF Le aN one (ot 
Buck Regulator NEWE.. 20-MLF 5.32 4.26 3.60 a -2616-2- .8V/1.5V Dual egulato .00/5, 
MIC22400YML TR 576-3078-2-ND 4MHz, 4A Integrated Switch Synchronous MIC2211-MGYMLTR | 576-2617-1-ND 2.8V/1.8V Dual LDO Regulato 1.78 1.42 1.07 
Buck Regulator NEW... 16225.00/5,000 MIC2211-MGYMLTR | 576-2617-2-ND | 2.8V/1.8V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
MIC22600VMLTA 576-3003-4-ND | IMHz, GA Integrated Switch Synch MIC2211-MMYMLTR | 576-2618-1-ND | 2.8V/2.8V Dual LDO Regulato 178 1.42 1.07 
Aue ROGUE ce Rea Aa AD MIC2211-MMYMLTR | 576-2618-2-ND | 2.8v/2.8V Dual LDO Regulator MO-MLF —_4440.00/5,000 
Eee ; EE ha MIC2211-MSYMLTR | 576-2619-1-ND | 2.8V/3.3V Dual LDO Regulato 10-MLF 1.78 142 1.07 
iii =Car alleaiaiae, Pee SCUO MIC2211-MSYMLTR | 576-2619-2-ND__| 2.8V/3.3V Dual LDO Regulato 10-MLF __4440.00/5,000 
mececeonrm | erseiao | a LB in in | Sonn [ore [eee -bar Sadia 
LIGHT LOAD™ NEW!.. 145 116 87 l -2620-2- -85V/2. : a 00/5, 
- aaga57 = MIC2211-NSYMLTR | 576-2621-1-ND | 2.85V/3.3V Dual LDO Regulator... 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
MIC23030-4YMTTR  RS7GsS2i 2,0) Siz, PWM Buck Reg. with HYPER MIC2211-NSYMLTR | 576-2621-2-ND | 2.85V/3.3V Dual LDO Regulator... 10-MLF 4440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ NEW!.. 3625.00/5,000 : pen 
wicesoa0-avaT Th [EREEEMEEIDMMM stare, PWM uci’ Ren wiih EEA MIC2211-OFYMLTR | 576-2622-1-ND | 2.9V/1.5V Dual LDO Regulato 1.78 1.42 1.07 
evcrrarn \emapaean |tettimoe met out 14s aan a7 | MGBBORUL TEP regepeND 29/7) 97D 100 en SOR, 
rade LOAD Rect cRPRRMBGRT MIC2211-OOYMLTR | 576-2623-2-ND | 2.9V/2.9V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
fe Hs MIC2211-PMYMLTR | 576-2624-1-ND | 3.0V/2.8V Dual LDO Regulato 178 1.42 1.07 
MIC23031-CYMT TR | 576-3245-1-ND a eee with HYPER Aja ice ee MIC2211-PMYMLTR | 576-2624-2-ND _| 3.0V/2.8V Dual LDO Regulato: 4440.00/5,000 
wecasiewrrn | resesano | sik rmisettpiiet "NT STE | MT | See [3 ee TH de 
LIGHT LOAD™ NEWE.. 3625.00/5,000 MIC2211-PSYMLTR | 576-2626-1-ND — | 3.0V/3.3V Dual LDO Regulato 1.78 1.42 1.07 
MIC23031-FYMT TR) 576-3246-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER MIC2211-PSYMLTR | 576-2626-2-ND | 3.0V/3.3V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ NEW! .. 145 1.16 87 MIC2211-SGYMLTR | 576-2627-1-ND | 3.3V/1.8V Dual LDO Regulato: 178 1.42 1.07 
MIC23031-FYMT TR 576-3246-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER MIC2211-SGYML TR | 576-2627-2-ND | 3.V/1.8V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ NEW!.. 3625.00/5,000 MIC2211-SMYMLTR | 576-2628-1-ND | 3.3V/2.8V Dual LDO Regulato 178 142 1.07 
MIC23031-GYMT TR | 576-3247-1-ND | 4IMHz, PWM Buck Reg. with HYPER MIC2211-SMYMLTR | 576-2628-2-ND | 3.3V/2.8V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ NEWS. 145 116 87 MIC2211-SSYMLTR | 576-2629-1-ND | 3.3V/3.3V Dual LDO Regulato 178 142 1.07 
MIC23031-GYMT TR | 576-3247-2-ND | 4IMHz, PWM Buck Reg. with HYPER MIC2211-SSYMLTR | 576-2629-2-ND | 3.3V/3.3V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ NEW!.. 3625.00/5,000 MIC2211-WSYMLTR | 576-2630-1-ND | 1.6V/3.3V Dual LDO Regulatoi 178 142 1.07 
MIC23050-GYMLTR | 576-2974-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER MIC2211-WSYMLTR | 576-2630-2-ND | 1.6V/3.3V Dual LDO Regulato 4440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ ... 165 132 99 MIC2212-DNYMLTR | 576-2631-1-ND | 1.85V/2.85V Dual LDO Regula 
MIC23050-GYMLTR | 576-2974-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER Power-On Reset, 218 174 1.31 
LIGHT LOAD™ ... 4125.00/5,000 MIC2212-DNYMLTR | 576-2631-2-ND | 1.85V/2.85V Dual LDO Regulator with 
MIC23050-4YMLTR | 576-1647-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER Power-On Reset, 5440.00/5,000 
LIGHT LOAD™ 1.65 1.32 99 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


984 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MICHEL 


jan Through Technology™ 


LDO REGULATORS (Continued) — 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. ql 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2212-DOYMLTR | 576-2632-1-ND 1.85V/2.9V Dual LDO Regulator with MIC2225-4SYMT TR 576-3021-1-ND 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 300mA LDO... .10-MLF 2.85) 1.88 1.41 
MIC2212-DOYMLTR | 576-2632-2-ND 1.85V/2.9V Dual LDO Regulator with MIC2225-4SYMT TR 576-3021-2-ND 2MHz 600mA Syne. Buck Regulator with 
Power-On Reset.. 5440.00/5,000 300mA LDO... ms 5875.00/5,000 
MIC2212-GKYML TR 576-2633-1-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator wii MIC2238-GFHYMLTR | 576-2972-1-ND 2.5MHz Dual Phase 
Power-On Reset. 2.18 1.74 1.31 ReQulator........esssssssessssssssseseseeeeeeeeeeee -12-MLF 3.47 2.78 2.16 
MIC2212-GKYML TR 576-2633-2-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with MIC2238-GFHYMLTR | 576-2972-2-ND 2.5MHz Dual Phase PWM Buck 
Power-On Reset.. 5440.00/5,000 9625.00/5,000 
MIC2212-GMYML TR | 576-2634-1-ND 1.8V/2.8V Dual LDO MIC2920A-3.3WS TR 576-1116-1-ND ge Reg! 243 1.94 1.46 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 MIC2920A-3.3WS TR 576-1116-2-ND 3.3V, 400mA LDO Voltage Regulator ....SOT-223 3105.00/2,500 
MIC2212-GMYML TR | 576-2634-2-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2920A-3.3WT 576-2219-ND 3.3V, 400mA LDO Volt. Reg. NEW! 275) 220) Am 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2920A-4.8WT 576-2220-ND 4.85V, 400mA LDO Volt. Reg. NEW!....T0-220-3 2.75 220 1.71 
MIC2212-GPYML TR 576-2635-1-ND 3.0V Dual Cap LDO Regulator. 218 1.74 1.31 MIC2920A-5.0WS TR 576-1117-1-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator.......SOT-223 2.43 1.94 1.46 
MIC2212-GPYML TR 576-2635-2-ND 3.0V Dual Cap LDO Regulator. 5440.00/5,000 MIC2920A-5.0WS TR 576-1117-2-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator.......SOT-223 3105.00/2,500 
MIC2212-JSYML TR 576-2636-1-ND 2.5V/3.3V Dual LDO Regulator with MIC2920A-5.0WT 576-2221-ND 5V, 400mA LDO Volt. Reg. NEW: T0-220-3 275 220 1.71 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 MIC2920A-12WS 576-1750-5-ND 12V, 400mA LDO Volt. Reg. NEW!....SOT-223 2.43 1.94 1.46 
MIC2212-JSYMLTR | 576-2636-2-ND | 2.5V/3.3V Dual LDO Regulator with MIC2920A-12WT 576-2218-ND 12V, 400mA LDO Volt. Reg. NEW!...T0-220-3 2.75 2.20 1.71 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2937A-3.3WT 576-2235-ND 3.3V, 750mA LDO Volt. Reg. MEW!..T0-220-3 2.25 1.80 1.40 
MIC2212-KMYMLTR | 576-2637-1-ND 2.6V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2937A-3.3WU 576-1131-ND 3.3V, 750mA LDO Voltage 2.25 1.80 1.40 
Power-On Reset. Pay aes leh MIC2937A-5.0WT 576-1132-ND 5V, 750mA LDO Voltage Regulator 2125) 1:80) 1.40 
MIC2212-KMYMLTR | 576-2637-2-ND 2.6V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2937A-5.0WU 576-1133-ND 5V, 750mA LDO Voltage Regulator 2.25 1.80 1.40 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2937A-12WT 576-2233-ND 12V, 750mA LDO Volt. Reg. NEW!...T0-220-3 2.25 1.80 1.40 
MIC2212-MKYMLTR | 576-2638-1-ND 2.8V/2.6V Dual LDO Regulator with MIC2937A-12WU 576-2234-ND 12V, 750mA LDO Volt. Reg. NEW! 2.25 1.80 1.40 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 MIC2940A-3.3WT 576-1134-ND 3.3V, 1.25A LDO Voltage Regulato: 0-220 «2.38 1.90 1.43 
MIC2212-MKYMLTR | 576-2638-2-ND 2.8V/2.6V Dual LDO Regulator with MIC2940A-3.3WU 576-1135-ND 3.3V, 1.25A LDO Voltage Regulato: 0-263 «2.38 «61.90 1.43 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2940A-5.0WT 576-1136-ND 5V, 1.25A LDO Voltage Regulator. 0-220 2.38 «1.90 1.43 
MIC2212-MMYML TR | 576-2639-1-ND | 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator wi MIC2940A-5.0WU 576-1137-ND 5V, 1.25A LDO Voltage Regulator. 0-263 2.38 1.90 1.43 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 MIC2940A-12WT 576-2236-ND 12V, 1.25A LDO Volt. Reg. NEW! 2.38 190 1.43 
MIC2212-MMYML TR | 576-2639-2-ND 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2940A-12WU 576-2237-ND 12V, 1.25A LDO Volt. Reg. NE! 238 1.90 1.43 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2941AWT 576-1138-ND Adj., 1.254 LDO Voltage Regulator 2.54 2.04 1.59 
MIC2212-MPYMLTR | 576-2640-1-ND 2.8V/3.0V Dual LDO Regulator with MIC2941AWU TR 576-1139-1-ND Adj., 1.25A LDO Voltage Regulator 2.54 2.04 1.59 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 MIC2941AWU TR 576-1139-2-ND Adj., 1.254 LDO Voltage Regulator 1101.75/750 
MIC2212-MPYMLTR | 576-2640-2-ND 2.8V/3.0V Dual LDO Regulator with MIC2950-06YZ TR 576-1141-1-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 70-92 1.28 1.02 77 
Power-On Reset 5440.00/5,000 MIC2950-06YZ TR 576-1141-2-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator T0-92 1326.00/2,000 
MIC2212-PMYMLTR | 576-2641-1-ND 3.0V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2951-02YM TR 576-1148-1-ND 5V, 250mA LDO Voltage Regulator “SOIC 1.20 1.00 .80 
Power-On Reset. 2.18 1.74 1.31 MIC2951-02YM TR 576-1148-2-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator SOIC 1300.00/2,500 
MIC2212-PMYMLTR | 576-2641-2-ND 3.0V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2951-03YM 576-2244-ND 5V, 150mA LDO Voltage Reg. NEW! 1.14 95/6 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2951-03YMM 576-2245-ND 5V, 150mA LDO Voltage Reg. NEW! 132 110 .88 
MIC2212-SMYMLTR | 576-2642-1-ND 3.3V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2951-03YM TR 576-1149-1-ND 5V, 250mA LDO Voltage Regulator 1.14 295) 10 
Power-On Reset. 218 1.74 1.31 MIC2951-03YM TR 576-1149-2-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 1235.00/2,500 
MIC2212-SMYMLTR | 576-2642-2-ND 3.3V/2.8V Dual LDO Regulator with MIC2951-03YN 576-1150-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 1.35 1.13.90 
Power-On Reset. 5440.00/5,000 MIC2951-3.3YM 576-1151-ND 3.3V, 150mA LDO Voltage Regulator 95 76 57 
MIC2214-AAYML TR 576-2643-1-ND MIC2951-3.3YMM 576-2247-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Reg. NEW!....8-MSOP 1.32 1.10 .88 
2.28 1.82 1.37 MIC2954-02WS 576-1152-ND 5V, 250mA Low Dropout Regulato: 1.80 1.44 1.08 
MIC2214-AAYML TR 576-2643-2-ND MIC2954-02WT 576-2248-ND 5V, 250mA LDO Regulator NEI 2.27 1.82 1.42 
5690.00/5,000 MIC2954-03WS 576-2249-ND 5V, 250mA LDO Regulator NEW! 160 1.28 .96 
MIC2214-DKYML TR 576-2644-1-ND 1.85\//2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC2954-03WS TR 576-1154-1-ND 5V, 250mA Low Dropout Regulato! 160 128 96 
and Power-On Rese O-MLF 2.28 1.82 1.37 MIC2954-03WS TR 576-1154-2-ND | 5V, 250mA Low Dropout Regulato! 2047.50/2,500 
MIC2214-DKYML TR 576-2644-2-ND 1.85V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC2954-07YM 576-1155-ND 5V, 250mA Low Dropout Regulato: 1.78 1.42 1.07 
and Power-On Reset 5690.00/5,000 MIC2954-08YM 576-2250-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg. NEW! 148 1.18 .89 
MIC2214-FMYMLTR | 576-2645-1-ND 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC2954-08YM TR 576-1156-1-ND 5V, 250mA Low Dropout Regulator... 148 1.18  .89 
and Power-On Reset ; 10-MLF 2.28 1.82 1.37 MIC2954-08YM TR 576-1156-2-ND | 5V, 250mA Low Dropout Regulator 1887.50/2,500 
MIC2214-FMYML TR | 576-2645-2-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3385YHL TR 576-2714-1-ND | 8MHz Inductorless LDO Buck Reg. 3.44 276 2.15 
and Power-On Reset 10-MLF 5690.00/5,000 MIC3385YHL TR 576-2714-2-ND | 8MHz Inductorless LDO Buck Reg. 9565.00/5,000 
MIC2214-GKYML TR 576-2646-1-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3775-1.5YMM 576-1767-5-ND 1.5V, 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Reset. 10-MLF 2.28 41.82 1.37 Regulator NEW! 160 1.28  .96 
MIC2214-GKYML TR 576-2646-2-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3775-1.8YMM 576-2278-ND 1.8V, 750mA Low Voltage 
and Power-On Reset. 10-MLF 5690.00/5,000 Regulator NEW!... 1.60 1.28 96 
MIC2214-GMYML TR | 576-2647-1-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3775-2.5YMM 576-2279-ND 2.5V, 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Reset. 10-MLF 2.28 1.82 1.37 Regulator NEW!... 160 1.28 .96 
MIC2214-GMYML TR | 576-2647-2-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3775-3.3YMM 576-2280-ND 3.3V, 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Reset. 10-MLF 5690.00/5,000 Regulator NEW!........ 1.60 1.28 96 
MIC2214-GPYML TR 576-2648-1-ND 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3775YMM 576-1768-5-ND Adj., 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Reset. 2.28 1.82 1.37 Regulator NEW!......... 160 1.28 .96 
MIC2214-GPYML TR 576-2648-2-ND 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3975-1.8YMM 576-1784-5-ND 1.8V, 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Reset. 10-MLF 5690.00/5,000 Regulator NEW!......... 1.78 1.42 1.07 
MIC2214-JGYMLTR | 576-2649-1-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3975-2.5YMM 576-1785-5-ND | 2.5V, 750mA Low Voltage 
and Power-On Reset. 10-MLF 2.28 1.82 1.37 Regulator NEW!......... 1.78 1.42 (1.07 
MIC2214-JGYML TR 576-2649-2-ND 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3975-3.3YMM 576-1786-5-ND 3.3V, 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Reset 5690.00/5,000 Regulator NEW! 1.78 1.42 1.07 
MIC2214-KNYML TR 576-2650-1-ND 2.6V/2.85V Dual LDO Regulator wi MIC3975YMM 576-1787-5-ND Adj., 750mA Low Voltag 
and Power-On Reset Pico Oca Regulator NEWS......... 1.78 1.42 1.07 
MIC2214-KNYML TR | 576-2650-2-ND | 2.6V/2.85V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC3975-5.0YMM 576-2313-ND 5.0V, 750mA Low Voltage LDO 
and Power-On Rese 5690.00/5,000 Regulator NEW!... . 1.78 1.42 (1.07 
MIC2214-PSYML TR 576-2651-1-ND 3.0V/3.3V Dual LDO Reg! MIC5156-3.3YM 576-2355-ND 3.3V, Super LDO™ Regulator NEW! 2.39 1.91 1.49 
and Power-On Reset. 2.28 1.82 1.37 MICS156YN 576-2356-ND Adj., Super LDO™ Regulator NEW! 2.88 231 1.80 
MIC2214-PSYMLTR | 576-2651-2-ND | 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5156YM 576-1819-5-ND | Adj., Super LDO™ Regulator NEW! 239 1.91 1.49 
and Power-On Reset. 10-MLF 5690.00/5,000 MIC5157YM 576-2357-ND Selectable, Super LDO™ Reg. NEW! 3.38 2.70 2.10 
MIC2214-SGYMLTR | 576-2652-1-ND | 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5158YM 576-1243-ND 5V/Adj., Super LDO™ Reg... 3.58 2.87 2.23 
and Power-On Reset 10-MLF 2.28 1.82 1.37 MIC5159YM6 TR 576-2721-1-ND Adj., Programmable Current Limit Cap 
MIC2214-SGYML TR 576-2652-2-ND 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain LDO Regulator Controller ... SOT-23-6 148 118 89 
and Power-On Reset. 5690.00/5,000 MIC5159YM6 TR 576-2721-2-ND Adj., Programmable Current Limit pCap 
MIC2214-SWYML TR | 576-2653-1-ND 3.3V/1.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain LDO Regulator Controller ..... 2265.00/3,000 
and Power-On Reset 10-MLF 2.28 1.82 1.37 MIC5159-1.8YM6 TR | 576-3029-1-ND 1.8V, Programmable Current Limit pCap 
MIC2214-SWYML TR | 576-2653-2-ND | 3.3V/1.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain LDO Regulator Controller ..... SOT-23-6 1.48 118 89 
and Power-On Reset... 10-MLF 5690.00/5,000 MIC5159-1.8YM6 TR 576-3029-2-ND 1.8V, Programmable Current Limit pCap 
MIC2215-AAAYML TR | 576-2654-1-ND Adj. Triple High PSRR, Low Noise LDO Regulator Controller ... SOT-23-6 2265.00/3,000 
LDO Regulator O5oy 9109) 457 MIC5190YMM 576-1244-ND Adj., Ultra High-Speed High Current Active 
MIC2215-AAAYML TR | 576-2654-2-ND Adj. Triple High P! Filter/LDO Controller 0-MS 479 3.84 2.99 
LDO Regulator... 7000.00/5,000 MIC5191YML TR 576-2722-1-ND Adj., Ultra High-Speed Hig! 
MIC2215-PPMYML TR] 576-1073-1-ND _ | Triple High PSRR, Low Noise Filter/LDO Controller... 5.02 4.02 3.13 
LDO Regulator... 952 2.02 1.57 MIC5191YML TR 576-2722-2-ND Adj., Ultra High-Speed High Current Active 
MIC2215-PPMYMLTR| 576-1073-2-ND | Triple High PSRR, Low Noise Filter/LDO Controller... 13940.00/5,000 
LDO Regulator... 7000.00/5,000 MIC5191YMM 576-1245-ND Adj., Ultra High-Speed High Current Active 
MIC2215-PPPYML TR | 576-1074-1-ND | Triple High PSRR, Low Noise Filter/LDO Controller... 5.02 4.02 3.13 
LDO Regulator... 252 202 1.57 MIC5200-3.0YM 576-2358-ND 3V, 100mA Low Dropout Reg. NEW! 168 134 1.01 
MIC2215-PPPYMLTR| 576-1074-2-ND Triple High PSRR, Lowi Noise MIC5200-3.0YS 576-2359-ND 3V, 100mA Low Dropout Reg. MEW!..SOT-223 1.90 1.52 1.14 
LDO Regulator...... 7000.00/5,000 MIC5200-3.3YM 576-1246-ND 3.3V, 100mA Low Dropout Reg. 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
MIC2225-4MYMT TR 576-3024-1-ND 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with MIC5200-3.3YS 576-1247-ND 3.3V, 100mA Low Dropout Reg. OT-223 81.90 152 1.14 
300mA LDO... 235 1.88 1.41 MIC5200-4.8YS 576-2360-ND 4.8V, 100mA LDO Regulator NEW!....SOT-223. 1.90 1.52 1.14 
MIC2225-4MYMT TR 576-3024-2-ND 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with MIC5200-5.0YM 576-1248-ND 5V, 100mA Low Dropout Regulator... 1.68 1.34 1.01 
300mA LDO.. : 5875.00/5,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 985 


MICtEL 


ee Digi@Reel ® LDO REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
MIC5200-5.0YMM 576-2361-ND BV, 100mA LDO Regulator NEW!......8-MSOP 1.90 152 1.14 MIC5209-2.5YMTR | 576-1271-1-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 163 130 98 
MIC5200-5.0YSTR | 576-1249-1-ND | 5V, 100mA Low Dropout Regulator.....SOT-223 1.90 1.52 1.14 MIC5209-2.5YMTR | 576-1271-2-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
MIC5200-5.0YSTR | 576-1249-2-ND | 5V, 100mA Low Dropout Regulator.......SOT-223 2432.50/2,500 MIC5209-2.5YS TR | 576-1272-1-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 163 130 98 
MIC5201-3.0YM 576-1821-5-ND | 3V, 200mA LDO Regulator NEW! 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 MIC5209-2.5YS TR | 576-1272-2-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
MIC5201-3.0YS 576-2362-ND 3V, 200mA LDO Regulator NEW!......SOT-223 2.23 1.78 1.34 MIC5209-2.5YU 576-2367-ND 2.5V, 500mA Low Noise LDO 
MIC5201-3.3YM TR | 576-1250-1-ND | 3.3V, 200mA Low Dropout Regulato 2.00 1.60 1.20 Regulator NEW! 2.08 1.66 1.25 
MIC5201-3.3YM TR 576-1250-2-ND 3.3V, 200mA Low Dropout Regulato 2560.00/2,500 MIC5209-3.0YM 576-2368-ND 3V, 500mA Low Noise LDO 
MIC5201-3.3YS TR 576-1251-1-ND 3.3V, 200mA Low Dropout Regulator...SOT-223 2.23 1.78 1.34 Regulator NEW! ..... 1.63 1.30 .98 
MIC5201-3.3YS TR 576-1251-2-ND 3.3V, 200mA Low Dropout Regulator ...SOT-223 2847.50/2,500 MIC5209-3.0YS 576-1825-5-ND 3.0V, 500mA Low Noise LDO 
MIC5201-4.8YS 576-1252-ND 4.85V, 200mA Low Dropout Reg.......... SOT-223 231.78 1.34 Regulator NEW! ..... 1.63 130 .98 
MIC5201-5.0YM 576-1253-ND 5V, 200mA Low Dropout Regulator . 2.00 1.60 1.20 MIC5209-3.3YM 576-1273-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 1.63 1.30 98 
MIC5201-5.0YS 576-1254-ND 5V, 200mA Low Dropout Regulator. 2.23 1.78 1.34 MIC5209-3.3YS TR 576-1274-1-ND | 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 163 1.30 98 
MIC5201YM 576-1822-5-ND | Adj., 200mA LDO Regulator NEW! 2.00 1.60 1.20 MIC5209-3.3YS TR 576-1274-2-ND | 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
MIC5202-3.0YM 576-2363-ND 3V, 100mA Dual LDO Reg. NEW! 470 3.77 2.93 MIC5209-3.3YU 576-2369-ND 3.3V. 500mA Low Noise LDO 
MIC5202-5.0YM 576-1823-5-ND _| 5V, 100mA Dual LDO Reg. NEW! 470 3.77 2.93 Regulator NEWS... 208 1.66 125 
MIC5203-2.6YM5 TR 576-2723-1-ND 2.6V, Cap 80mA LDO Regulator. 84 63 AB MIC5209-3.6YM 576-2370-ND 3.6V, 500mA Low Noise LDO 
MIC5203-2.6YM5 TR | 576-2723-2-ND | 2.6V, Cap 80mA LDO Regulator. 819.00/3,000 Regulator NEW... 163 130 98 
MIC5203-2.8YM4 TR | 576-2724-1-ND | 2.8V, wCap 80mA LDO Regulator.........SOT-143 1.08 90 72 5 93712 7 
MIC5203-2.8YM4 TR | 576-2724-2-ND | 2.8V, uCap 80mALDO Regulator........S0T-143 _1404.00/3,000 pee ee cae AG le 6 
MIC5203-2.8YM5 TR | 576-2725-1-ND _| 2.8V, wCap 80mA LDO Regulator. 84 63 48 MIC5209-4.27S 576-2372-ND 4.2V. 500mA Low N ; : : 
MIC5203-2.8YM5 TR | 576-2725-2-ND | 2.8V, Cap 80mA LDO Regulator. 819.00/3,000 . Regulator NEWS... 163 130 98 
MIC5203-3.0YM4 TR | 576-2726-1-ND | 3.0V, wCap 80mA LDO Regulator.........SOT-143 1.08 90 .72 Mics209-5.0YMTR | 576-1275-1-ND | 5.0V. 500mA Low Noise LDO Reg. 163 130 98 
MIC5203-3.0YM4 TR | 576-2726-2-ND | 3.0V, wCap 80mA LDO Regulator....... SOT-143 1404.00/3,000 : oe oe a 
MIC5209-5.0YMTR | 576-1275-2-ND | 5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2080.00/2,500 
MIC5203-3.0YM5 TR | 576-2727-1-ND | 3.0V, wCap 80mA LDO Regulator........SOT-23-5 84 63 48 i ee : 
: oe ed MIC5209-5.0YS 576-1276-ND 5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg 163 130 98 
MIC5203-3.0YM5 TR | 576-2727-2-ND _| 3.0V, wCap 80mA LDO Regulator........ SOT-23-5 819.00/3,000 ? 
MIC5209-5.0YU 576-1277-ND 5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. 2.08 1.66 1.25 
MIC5203-3.3YM4 TR | 576-1255-1-ND | 3.3V, uCap 80mALDO Regulator........S0T-143 1.08 90 72 MIC5209¥M 576-1278-ND Adj., 500mA Low Noise LDO Reg 463 130 98 
MIC5203-3.3YM4 TR | 576-1255-2-ND | 3.3V, wCap 80mA LDO Regulator..........SOT-143 1404.00/3,000 annauls : ‘ , ; : ; 
MIC5209YML TR 576-3026-1-ND _| Adj., 500mA Low Noise LDO Reg. 190 152 114 
MIC5203-3.3YM5 TR | 576-2728-1-ND | 3.3V, wCap 80mA LDO Regulator. 84 6348 MICSO0SYMETR ETEEMOSS TINIE Adi” S00mA Low Noise LOO R Sauna 
MIC5203-3.3YM5 TR | 576-2728-2-ND | 3.3V, uCap 80mA LDO Regulator. 819.00/3,000 J UL OW NOISE eg. Me 
iin MIC5209YU 576-1279-ND Adj., 500mA Low Noise LDO Reg. 2.08 1.66 1.25 
MIC5203-3.6YM4 TR | 576-2729-1-ND | 3.6V, 1Cap 80mA LDO Regulator. 1.08 90 72 Migss10: 33MIN Sant) aa 1SQADaLLDO 
MIC5203-3.6YM4 TR | 576-2729-2-ND | 3.6V, wCap 80mA LDO Regulator. 1404.00/3,000 ; Regulator NEW! 228 182 137 
MIC5203-3.6YM5 TR | 576-2730-1-ND | 3.6V, Cap 80mA LDO Regulator. 84 6348 Mic5210-5.0YMM 576-2374-ND 5.0V 150mA Dual LDO : : : 
MIC5203-3.6YM5 TR | 576-2730-2-ND | 3.6V, Cap 80mA LDO Regulator. 819.00/3,000 : Recicia MEW! 558 ER UBF 
MIC5203-3.8YM4 TR | 576-2731-1-ND | 3.8V, wCap 80mA LDO Regulator.........SOT-143 1.08 90 72 9 es : ! : 
MIC5203-3.8YM4 TR | 576-2731-2-ND | 3.8V, Cap 80mA LDO Regulator..........SOT-143 1404.00/3,000 Ne uy SOND a om ae ma vTap ie 1a a hae att 
MIC5203-3.8YM5 TR | 576-2732-1-ND | 3.8V,uCap 80mALDO Reguiator.......SOT-235 84 63 48 = eee as ; pe 
MIC5203-3.8YM5 TR | 576-2732-2-ND | 3.8V, Cap 80mA LDO Regulator........ SOT-23-5 819.00/3,000 MICS211-LXYM6TR | 576-2749-1-ND Sele. uCap Dual VLDO (4g ho 8a 
MIC5203-4.0YM4 TR | 576-2733-1-ND | 4.0V, wCap 80mA LDO Regulator.........SOT-143 84 63 48 : : : 
MIC5203-4.0YM4 TR | 576-2733-2-ND | 4.0V, Cap 80mA LDO Regulator.........SOT-143 819.00/3,000 MICS211-LXYM6 TR | 576-2749-2-ND | 3.3V/5.0V 80mA uCap Dual VLDO 
MIC5203-5.0YM4 TR | 576-1256-1-ND | 5V, uCap 80mA LDO Regulator. ‘SOT-143 1.08 90 72 Regulator: 2151.00/3,000 
MIC5203-5.0YM4 TR | 576-1256-2-ND | 5V, uCap 80mA LDO Regulator. “SOT-143 7404.00/3,000 MIC5212-SJYM 576-1826-5-ND | 3.3V/2.5V, 500mA Dual LDO 
MIC5203-5.0YM5 TR | 576-2734-1-ND | 5.0V, wCap 80mA LDO Regulator........SOT-23-5 84 63 48 Regulator NEW....... 266 213 1.66 
MIC5203-5.0YM5 TR | 576-2734-2-ND | 5.0V, uCap 80mA LDO Regulator........ SOT-23-5 819.00/3,000 MIC5213-2.5YC5 TR | 576-2750-1-ND | 2.5V, Teeny™ 80mA Cap LDO 
MIC5205-2.5YM5 TR | 576-1257-1-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 66 50 Regulator 99 8366 
MIC5205-2.5YM57R | 576-1257-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-2.5YC5 TR | 576-2750-2-ND | 2.5V, Teeny™ 80mA Cap LDO 
MIC5205-2.7YM5 TR | 576-2735-1-ND | 2.7V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5. 68 66 50 Regulator: 1287.00/3,000 
MIC5205-2.7YM5 TR | 576-2735-2-ND | 2.7V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-2.8YC5 TR | 576-2751-1-ND | 2.8V, Teeny™ 80mA uCap LDO 
MIC5205-2.8YM5 TR | 576-2736-1-ND | 2.8V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 66 50 Regulator 99 83 66 
MIC5205-2.8YM5 TR | 576-2736-2-ND | 2.8V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-2.8YC5 TR | 576-2751-2-ND | 2.8V, Teeny™ 80mA uCap LDO 
MIC5205-2.9YM5 TR | 576-2737-1-ND 2.9V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 88 66 50 Regulator 1287.00/3,000 
MIC5205-2.9YM5 TR | 576-2737-2-ND | 2.9V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-3.0YC5 TR | 576-2752-1-ND | 3.0V, Teeny™ 80mA Cap LDO 
MIC5205-3.0YM5TR | 576-1258-1-ND | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg SOT-23-5 88 66 50 Regulator 99 8366 
MIC5205-3.0YM5 TR | 576-1258-2-ND | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-3.0YC5 TR | 576-2752-2-ND | 3.0V, Teeny™ 80mA uCap LDO 
MIC5205-3.1YM5 TR | 576-2738-1-ND | 3.1V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 66 50 Regulator. 1287.00/3,000 
MIC5205-3.1YM5 TR | 576-2738-2-ND _| 3.1V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-3.3YC5TR | 576-2753-1-ND | 3.3V, Teeny™ 80mA uCap LDO 
MIC5205-3.2YM5 TR | 576-2739-1-ND | 3.2V, 150mALow Noise DO Reg.....SOT-235 88 66 50 Regulator 99 «683 «66 
MIC5205-3.2YM5 TR | 576-2739-2-ND | 3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-3.3YC5 TR | 576-2753-2-ND | 3.3V, Teeny™ 
MIC5205-3.3YM5 TR | 576-1259-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 66 50 Regulator, 1287.00/3,000 
MIC5205-3.3YM5 TR | 576-1259-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-3.6YC5 TR | 576-2754-1-ND | 3.6V, Teeny™ 80mA uCap LDO 
MIC5205-3.6YM5 TR | 576-1260-1-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 ~—=.66_—«50 Regulato 99 83 66 
MIC5205-3.6YM5 TR | 576-1260-2-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-3.6YC57TR | 576-2754-2-ND | 3.6V, Teeny 
MIC5205-3.8YM5 TR | 576-2740-1-ND | 3.8V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 66 50 Regulator. 1287.00/3,000 
MIC5205-3.8YM5 TR | 576-2740-2-ND | 3.8V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5213-5.0YC5 TR | 576-2755-1-ND | 5.0V, Teeny™ 80mA uCap LDO 
MIC5205-4.0YM5 TR | 576-1563-1-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 88 66 50 Regulator. 99 83.66 
MIC5205-4.0YM5 TR | 576-1563-2-ND _| 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5215-5.0YC5 TR | 576-2755-2-ND | 5.0V, Teeny™ 80mA yCap LDO 
MIC5205-5.0YM5 TR | 576-1261-1-ND | 5V, 150mALowNoise LDOReg........SOT-235 88 66 50 Regulator. 1287.00/3,000 
MIC5205-5.0YM5 TR | 576-1261-2-ND | 5V, 150mA Low Noise LDO Reg SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5216-3.3YM5 TR | 576-2756-1-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5205YM5 TR 576-1262-1-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg........SOT-23-5 88 66 .50 Regulator... 2.33 1.86 1.40 
MIC5205YM5 TR 576-1262-2-ND Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 858.00/3,000 MIC5216-3.3YM5 TR 576-2756-2-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5206-2.5YM5 TR | 576-2741-1-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg......SOT-23-5 1.32, 1.10 _ .88 Regulator... 3570.00/3,000 
MIC5206-2.5YM5TR | 576-2741-2-ND 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg 1716.00/3,000 MIC5216-3.3YMM 576-2375-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5206-3.0YM5 TR | 576-1263-1-ND | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg 1.32 110 88 Regulator NEW!...... 286 229 4178 
MIC5206-3.0YM5TR | 576-1263-2-ND 3V, 150mA Low Noise LDO Reg 1716.00/3,000 MIC5216-5.0YM5 TR | 576-2757-1-ND 5.0V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5206-3.2YM5 TR | 576-1264-1-ND | 3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg 132 110 88 Regulator. 233 1.86 4140 
MIC5206-3.2YM5 TR | 576-1264-2-ND _| 3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg 1716.00/3,000 Mics216-5.0YM51R | 576-2757-2-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5206-3.3YM5 TR | 576-2742-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg 732 110 88 Regulator. 3570.00/3,000 
MIC5206-3.3YM5 TR | 576-2742-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg...... 1716.00/3,000 a 3990. ; 
MIC5206-3.3YMM | 576-2364-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO MIGSeNC SY ee ise ln AGA Qa aD 
Regulator NEW!... eo Ommnd 0G) 80 7 * cy 7 7 
MIC5206-3.6YM5 TR | 576-2743-1-ND__| 3.6V, 150mA Low Noise LOO Reg 1321.10 88 Here Me TR NN ner cumUtLDO ua) ASR ND 
MIC5206-3.6YM5 TR | 576-2743-2-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg 1716.00/3,000 Mics219-2.5YMS TR | 576-2758-2-ND | 2.5V. 500mA-Peak Output LDO : : ; 
MIC5206-4.0YM5 TR | 576-1265-1-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LOO Reg... SOT-23-5 132 110 88 Reqilatol cee aeNRNATD 
MIC5206-4.0YM5 TR | 576-1265-2-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 1716.00/3,000 : Tae = : 
MIC5206-5.0YM5 TR | 576-2744-1-ND | 5.0V. 150mA Low Noise LDO Reg 132 110 88 MICERIG2SYMM [Sammy 2¥: S00mA Peak Quiput LO ary 
MIC5206-5.0YM5 TR | 576-2744-2-ND | 5V, 150mA Low Noise LDO Reg. .. 1716.00/3,000 MIC5219-2.6VME TR IMETRETEGEERIDMIN 2 GV SOOmA-Peak Guugu LO : : : 
MIC5206-5.0YMM 576-1824-5-ND | 5V, 150mA Low Noise LDO : Regulator id 170 136 1.70 
Regulator NEW... 1.33 1.06 80 MIC5219-2.6YM5 TR | 576-2759-2-ND | 2.6V, 500mA-Peak Output LDO : eae 
MIC5206YMM 576-2365-ND Adj., 150mA Low Noise LDO ° Regulator PI g0T-23-5 2610.00/3,000 
Regulator NEW! 1.33 1.06 80 puister = eos: 
MIC5207-1.8YM5TR | 576-2745-1-ND | 1.8V, 180mA Low Noise 7 B18 MIC5219-2.7YM5 TR | 576-2760-1-ND | 2.7V,500mA-Peak Output LDO Reg...SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 
= aa MIC5219-2.7YM5 TR | 576-2760-2-ND | 2.7V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5207-1.8YM5 TR | 576-2745-2-ND | 1.8V, 180mA Low Noise LDO Reg 1053.00/3,000 MICE210.9 BSYMS TR INGEN 9°85 SOOmACPeak Outout DO 
MIC5207-2.5YM5 TR | 576-1266-1-ND | 2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg 81 68 54 ; Regulator Sak Outpul 801.23-5 MERC? 
MIC5207-2.5YM5 TR | 576-1266-2-ND | 2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg 1053.00/3,000 ““ : : : 
MIC5207-2.8YM5 TR | 576-2746-1-ND | 2.8V, 180mA Low Noise LDO Reg 81 «6854 MIC5219-2.85YM5 TR) 576-2761-2-ND rele pamiPeak Output LDO eee SAE 
MIC5207-2.8YM5TR | 576-2746-2-ND | 2.8V, 180mA Low Noise LDO Reg 1053.00/3,000 UIGEDISDAVNETC ERC rear PAE OIDILDOE a a aus an 
MIC5207-3.0YM5 TR | 576-2747-1-ND | 3.0V, 180mA Low Noise LDO Ri BT «68S "2 rete t BV, 500mA-Peak Outpu eg... SOT-23- : : : 
MIC5207-3.0YMS1R | 576-2747-2-ND | 3.0V. 180mA Low Noise LDO Rey “GE RAO MIC5219-2.8YM5 TR | 576-2762-2-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO Reg, .. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5207-3.3YM51R | 576-1267-1-ND | 3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg 81. 68.4 MIC5219-2.8YMLTR | 576-2763-1-ND | 2.8V,500mA-Peak Output LDO Reg........6-MLF 2.30 1.84 1.43 
MIC5207-3.3YM5 TR | 576-1267-2-ND | 3.3V 180mA Low Noise LDO Reg 1053.00/3,000 MIC5219-2.8YMLTR | 576-2763-2-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .......6-MLF 6375.00/5,000 
MIC5207-5.0YM5 TR 576-1268-1-ND 5V, 180mA Low Noise LDO Reg 81 68 54 MIC5219-2.9YM5 TR 576-2764-1-ND 2.9V, 500mA-Peak Output LDO Reg. ..SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 
MIC5207-5.0YM5 TR | 576-1268-2-ND | 5V,180mA Low Noise LDO Reg 7053.00/,000 MIC5219-2.9YM5 TR | 576-2764-2-ND | 2.9V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5207YM5 TR 576-1269-1-ND Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. 81 68 54 MIC5219-3.0YM5 TR | 576-2765-1-ND 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg...SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 
MIC5207YM5 TR 576-1269-2-ND Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. 1053.00/3,000 MIC5219-3.0YM5 TR 576-2765-2-ND 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5209-1.8YM 576-1270-ND 1.8V, 500mA Low Noise LDO Reg 1.63 130 98 MIC5219-3.0YML TR 576-2766-1-ND 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF 230 1.84 1.43 
MIC5209-1.8YU 576-2366-ND 4.8V, 500mA Low Noise LDO MIC5219-3.0YMLTR | 576-2766-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg.........6-MLF 6375.00/5,000 
Regulator NEW! 2.08 1.66 1.25 (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5219-3.0YMM TR | 576-1280-1-ND 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg.....8-MSOP 2.23 1.78 1.34 MIC5236-3.3YM 576-2380-ND 3.3V, 150mA Low Quiescent Current 
MIC5219-3.0YMM TR | 576-1280-2-ND 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .... 8-MSOP 2847.50/2,500 Cap LDO Regulator NEWE................ 8-SOIC 1.78 1.42 1.07 
MIC5219-3.1YM5 TR 576-2767-1-ND 3.1V, 500mA-Peak Output LDO Reg...SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 MIC5236-3.3YMM 576-1831-5-ND 3.3V, 150mA -Low Quiescent Current 
MIC5219-3.1YM5TR | 576-2767-2-ND 3.1V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 uCap LDO Regulator NEW.............. 8-MSOP 2.00 1.60 1.20 
MIC5219-3.3YMLTR | 576-2768-1-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 2.30 1.84 1.43 MIC5236-5.0YM 576-2381-ND 5V, 150mA Low Quiescent Current 
MIC5219-3.3YMLTR | 576-2768-2-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6375.00/5,000 uCap LDO Regulator NEWI................ 8-SOIC 1.78 1.42 1.07 
MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-1-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 1.70 1.36 1.02 MIC5236YM 576-1285-ND Adj., Low Quiescent Current Cap 
MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-2-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 LDO Regulator 4.78 142 1.07 
MIC5219-3.3YMM 576-1827-5-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO MICcs236vMM 576-2382-ND Adj., Low Quiescent Current 
Regulator NEW!....... .8-MSOP 2.23 1.78 1.34 uCap LDO Regulator NEW... 200 1.60 41.20 
MIC5219-3.6YM5 TR 576-2769-1-ND 3.6V, 500mA-Peak Output LDO Reg...SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 MIC5237-2.5YU 576-2383-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator NE 1.85 148 1.11 
MIC5219-3.6YM5TR | 576-2769-2-ND 3.6V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 i = 7 i 
MIC5219YM5 TR 576-1282-1-ND | Adj, 500mA-Peak Output LDO Reg. ..SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 bei SIE Screen ne ere Regulator... 10-63 eee 
MIC5219YM5 TR 576-1282-2-ND Adj., 500mA-Peak Output LDO Reg. ... SOT-23-5 2610.00/3,000 MIC5237-5 OYU 576+2385-ND 5V_ 500mA LDO ae 7 ORD. & : 
i i guiator NEW!....T0-263-3 1.85 148 1.11 
MICE219-5.0YMM Teal e2eaulimg| 5.0V, 500mA-Peak Output LDO MIC5238-1.0YMS TR | 576-2786-1-ND | 1.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current 
Regulator NEW'....... .8-MSOP 2.23 1.78 1.34 . Cap LDO Regulator 7 141 148 94 
MIC5219-5.0YM5TR | 576-2770-1-ND 5.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg...SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 MIG5238-1.0YMS TR | 576-2786-2-ND TOV, 150mA Ultra Low Quiascant Current. = = = 
MIC5219-5.0YM5TR | 576-2770-2-ND 5.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 2610.00/3,000 Cao LDO Regulat 7 1833.00/3,000 
MIC5231-2.75YM5 TR| 576-2771-1-ND | 2.75V, 10mA Micropower Cap LDO utap eguiator........ ANU 
Regulator SOT-23-5 210 1.68 1.26 MIC5238-1.1YD5 TR 576-1832-1-ND 1.1V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5231-2.75YM5 TR| 576-2771-2-ND | 2.75V, 10mA Micropower Cap LDO HCap LDO Regulator MEWT........ TSOT-23-5 | TUS) 118) 234 
Regulator SOT-23-5 3225.00/3,000 MIC5238-1.1YD5 TR 576-1832-2-ND 1.1V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
1G5231-3.0YM5 TR | 576-1283--ND 3V, 10mA Micropower uCap LDO uCap LDO Regulator NEW.......... TSOT-23-5 1833.00/3,000 
Regulator 210 1.68 1.26 MIC5238-1.1YM5 TR 576-1833-1-ND 1.1V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5231-3.0YM5 TR | 576-1283-2-ND | 3V, 10mA Micropower uCap LDO uCap LDO Regulator NEW!..........SOT-23-5 1.41 1.18 94 
Regulator 3225.00/3,000 MIC5238-1.1YM5 TR 576-1833-2-ND 1.1V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5231-3.3YM5 TR | 576-2772-1-ND | 3.3V, 10mA Micropower wCap LDO uCap LDO Regulator NEW........... SOT-23-5 1833.00/3,000 
Regulator 910 1.68 1.26 MIC5238-1.2YD5 TR 576-1834-1-ND 1.2V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5231-3.3YM5 TR | 576-2772-2-ND | 3.3V, 10mA Micropower uCap LDO uCap LDO Regulator NEW! .S0T-23-5 1.41118 94 
Regulator SOT-23-5 3225.00/3,000 MIC5238-1.2YD5 TR 576-1834-2-ND 1.2V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5231-5.0YM5 TR 576-2773-1-ND 5.0V, 10mA Micropower pCap LDO uCap LDO Regulator NEWF............ SOT-23-5 1833.00/3,000 
Regulator SOT-23-5 210 168 1.26 MIC5238-1.3YD5 TR 576-1835-1-ND 1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5231-5.0YM5 TR 576-2773-2-ND 5.0V, 10mA Micropower pCap LDO uCap LDO Regulator NEW!.......... TSOT-23-5 «1.41 118 94 
Regulator iia SOT-23-5 3225.00/3,000 MIC5238-1.3YD5 TR 576-1835-2-ND 1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5232-1.2YD5TR | 576-1829-1-ND | 1.2V, 10mA Ultra-Low uCap LDO uCap LDO Regulator NEWE.......... TSOT-23-5 1833.00/3,000 
Regulator NEW!....... 99 83 66 MIC5238-1.3YM5 TR | 576-2787-1-ND | 1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5232-1.2YD5 TR 576-1829-2-ND 1.2V, 10mA Ultra-Low pCap LDO uCap LDO Regulator ..S07-23-5 Meena ue! 
Regulator NEW! 1287.00/3,000 MIC5238-1.3YM5 TR | 576-2787-2-ND | 1.3V, 150mA Ultra Low 
MIC5232-1.2YMLTR | 576-1592-1-ND 1.2V, 10mA Ultra-Li g. ist) thik 8 uCap LDO Regulator... 1833.00/3,000 
MIC5232-1.2YML TR 576-1592-2-ND 1.2V, 10mA Ultra-Low pCap LDO Reg. 2935.00/5,000 MIC5239-1.5YM 576-2386-ND 1.5V, Low Quiescent Current 500mA 
MIC5232-3.3YD5 TR 576-2774-1-ND ee mae Ultra-Low Cap LDO Pree 9 a a3 uCap LDO Regulator NEWI................ 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
egulator ais “23-5 : { = 9387-1 i 
MIC5232-3.3YD5 TR | 576-2774-2-ND | 3.3V, 10mA Uitra-Low Cap LOO MICERSELSYS ee cs, (00 Reustor NEW .sor-223 (eee me 
Regulator tes SOT-28-5 1287200/8,000) MIC5239-1.8VM 576-2388-ND 1.8V, Low Quiescent Current 500mA 
MIC5232-3.3YMLTR | 576-1830-1-ND ae ee uCap LDO seh sa uCap LDO Regulator NEWI................ 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
‘egulator ifn a ; : - -2389- i 
MIC5232-3.3YMLTR | 576-1830-2-ND 3.3V, 10mA Ultra-Low pCap LDO Miceese ba a TE GMDGH ee 8-MSOP 2.27 1.82 1.42 
Regulator NEW! 6-MLF 2935.00/5,000 Fi Fl A 7 
MIC5233-1.8YM5 TR | 576-2775-1-ND | 1.8V, 100mA Low | Mics2ee1 8YS Saceceraamm| > Low Gulescent Current S00, oq Meee 
Regulator S0T-23-5 228 1.82 137 Wap cour Hf evsersten : : : 
MIC5239-2.5YM 576-2391-ND 2.5V, Low Quiescent Current 500mA 
MIC5233-1.8YM5 TR | 576-2775-2-ND Uey. pom Low IQ uCap LDO sarbes arsanaeTa uCap LDO Regulator NEW............. BSOIC 230 184 1.38 
egulator -23- 00/3, - 9399. F 
MIC5233-2.5YM5 TR | 576-2776-1-ND | 2.5V, 100mA Low IG yap LOO ACER YM eam oy" Cu Culescant Curent SOTA coe Memon 
Regulator SOT-23-5 2.28 1.82 1.37 teed eg UtOF Enis y : : 
MIC5233-2.5YM5 TR | 576-2776-2-ND | 2.5V, 100mA Low IQ Cap LDO Micsceezeys ae NE Serr ae ee on im un 
Regulator SOT-28-5 3495.00/3,000 : Beau ; AB ok 
1C5233-3.0YM5 TR | 576-2777--ND 3.0V, 100mA Low IQ uCap LDO MIC5239-3.0YMM 576-2393-ND 3.0V, Low Quiescent Current 500mA 
Regulator SOT-23-5 2.28 182 1.37 uCap LDO Regulator NEW!..... 8-MSOP 2.27 1.82 1.42 
MIC5233-3.0YM5 TR 576-2777-2-ND 3.0V, 100mA Low 10 Cap MIC5239-3.3YM 576-2394-ND 3.3V, Low Quiescent Current 500mA 
Regulator SOT-23-5 3495.00/3,000 uCap LDO Regulator NEW! SOIC 2.30 1.84 1.38 
MIC5233-3.3YM5 TR 576-2778-1-ND 3.3V, 100mA Low IQ Cap LDO MIC5239-3.3YMM 576-2395-ND 3.3V, Low Quiescent Current 500mA 
Regulator SOT-23-5 2.28 1.82 1.37 uCap LDO Regulator NEW!..... 8-MSOP 2.27 1.82 1.42 
MIC5233-3.3YM5 TR | 576-2778-2-ND 3.3V, 100mA Low 10 uCap LDO MIC5239-3.3YS 576-1837-5-ND 3.3V, Low Quiescent Current 500mA 
Regulator SOT-23-5 3495.00/3,000 uCap LDO Regulator NEW/.............. SOT-223 2.27 1.82 1.42 
MIC5233-5.0YM5 TR | 576-2779-1-ND 5.0V, 100mA Low 10 Cap LDO MIC5239-5.0YM 576-1838-5-ND 5.0V, Low Quiescent Current 500mA 
Regulator SOT-23-5 2.28 1.82 1.37 Cap LDO Regulator NEWE................ 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
MIC5233-5.0YM5 TR | 576-2779-2-ND 5.0V, 100mA Low IQ uCap LDO MIC5239-5.0YMM 576-2396-ND 5.0V, Low Quiescent Current 500mA 
Regulator SOT-23-5 3495.00/3,000 uCap LDO Regulator NEW!.............. 8-MSOP 2.27 1.82 1.42 
MIC5233YM5 TR 576-1507-1-ND | Adj., 100mA Low IQ uCap LDO Reg....SOT-23-5 2.28 182 1.37 MIC5239-5.0YS 576-2397-ND 5.0V, Low Quiescent Current 500mA 
MIC5233YM5 TR 576-1507-2-ND Adj., 100mA Low IQ Cap LDO Reg.... SOT-23-5 3495.00/3,000 Cap LDO Regulator NEW!.............. SOT-223 2.27 1.82 1.42 
MIC5235-1.5YM5 TR 576-2780-1-ND 1.5V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, MIC5239YM 576-2398-ND Adj., Low Quiescent Current 500mA 
uCap LDO Regulator... 87 qi ARE} Cap LDO Regulator NEWE................ 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
MIC5235-1.5YM5 TR 576-2780-2-ND 1.5V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, MIC5239YMM 576-1287-ND Adj., Low Quiescent Current 500mA 


pCap LDO Regulator... 


1131.00/3,000 


MIC5235-1.8YM5 TR 
MIC5235-1.8YM5 TR 
MIC5235-2.5YM5 TR 


576-2781-1-ND 
576-2781-2-ND 
576-2782-1-ND 


1.8V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulator... 
1.8V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulato! 
2.5V, 150mA Ultra Lo 
pCap LDO Regulator... 


87 = .73 58 
1131.00/3,000 
87.7358 


MIC5245-2.5YM5 TR 


576-2788-1-ND 


uCap LDO Regulator... 
2.5V, 150mA uCap CMOS LDO 


2.27 1.82 1.42 


MIC5235-2.5YM5 TR 
MIC5235-3.0YM5 TR 
MIC5235-3.0YM5 TR 


576-2782-2-ND 
576-2783-1-ND 
576-2783-2-ND 


2.5V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulator... SOT-23-5 

3.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulator... SOT-23-5 

3.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulator... 


1131.00/3,000 
8773158. 
1131.00/3,000 


MIC5235-3.3YM5 TR 
MIC5235-3.3YM5 TR 
MIC5235-5.0YM5 TR 


576-2784-1-ND 
576-2784-2-ND 
576-2785-1-ND 


3.3V,150mA Ultra Low Quiescent Current, 
yCap LDO Regulato! 
3.3V, 150mA Ultra Lo 
yCap LDO Regulator... 
5.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulator... 


87 7358 
1131.00/3,000 
Of 21358) 


MIC5235-5.0YM5 TR 
MIC5235YM5 TR 
MIC5235YM5 TR 


576-2785-2-ND 
576-1284-1-ND 
576-1284-2-ND 


5.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
pCap LDO Regulator... 
Adj., 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
uCap LDO Regulator... SOT-23-5 
Adj., 150mA Ultra Low Quiescent Current, 


1131.00/3,000 
Of i358) 


Regulator. ial 98 78 
MIC5245-2.5YM5 TR | 576-2788-2-ND 2.5V, 150mA Cap CMOS LDO 

Regulator. 1521.00/3,000 
MIC5245-3.0YM5 TR | 576-2789-1-ND 3.0V, 150mA Cap CMOS LDO 

Regulator. SOT-23-5 1.17 98 78 
MIC5245-3.0YM5 TR | 576-2789-2-ND 3.0V, 150mA Cap CMOS LDO 

Regulator. SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5245-3.3YM5 TR | 576-2790-1-ND 3.3V, 150mA Cap CMOS LDO 

Regulator. SOT-23-5 1.17 98 78 
MIC5245-3.3YM5 TR | 576-2790-2-ND 3.3V, 150mA Cap CMOS LDO 

Regulator. SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5247-1.5YM5 TR 576-2791-1-ND 1.5V, 150mA Low Voltage Cap 

Regulator. SOT-23-5 1.08 90 72 
MIC5247-1.5YM5 TR 576-2791-2-ND 1.5V, 150mA Low Voltage Cap 

Regulato 1404.00/3,000 
MIC5247-1.5YMLTR | 576-2792-1-ND 1.5V, 150mA Low Voltage Cap 

Regulator. 1.44 120 96 
MIC5247-1.5YMLTR | 576-2792-2-ND 1.5V, 150mA Low Voltage pCap 

Regulatot 3060.00/5,000 
MIC5247-1.8YD5 TR 576-3007-1-ND 1.8V, 150m. 

Regulator. 1.14 95 76 


uCap LDO Regulator... SOT-23-5 1131.00/3,000 
MIC5236-2.5YM 576-2377-ND 2.5V, 150mA Low Quiescent Current 

uCap LDO Regulator NEWI!................ 8-SOIC 1.78 142 1.07 
MIC5236-3.0YM 576-2378-ND 3V, 150mA Low Quiescent Current 

uCap LDO Regulator MEW!................ 8-SOIC 1.78 1.42 1.07 
MIC5236-3.0YMM 576-2379-ND 3V, 150mA Low Quiescent Current 

uCap LDO Regulator NEW! .8-MSOP 2.00 1.60 1.20 


MIC5247-1.8YD5 TR 


576-3007-2-ND 


1.8V, 150mA Low Voltage Cap 


TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5247-1.8YM5 TR | 576-1288-1-ND 
Regulator. SOT-23-5 1.08 190) ere. 
MIC5247-1.8YM5 TR | 576-1288-2-ND 1.8V, 150mA Low Voltage uCap 
Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 
(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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LDO REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant 


jan Through Technology™ 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5247-1.85YM5 TR | 576-2793-1-ND 1.85V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.85YM5 TR| 576-2816-1-ND 2.85V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator SOT-23-5 1.08 90 72 LDO Regulator. 1.05 88 70 
MIC5247-1.85YM5 TR | 576-2793-2-ND 1.85V, 150mA Low Voltage pCap MIC5255-2.85YM5 TR| 576-2816-2-ND 2.85V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 LDO Regulator 1365.00/3,000 
MIC5247-1.85YML TR | 576-2794-1-ND 1.85V, 150mA Low Voltage pCap MIC5255-2.85YML TR| 576-2817-1-ND 2.85V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator 144 120 96 LDO Regulator. 1.44 120 96 
MIC5247-1.85YML TR | 576-2794-2-ND 1.85V, 150mA Low Voltage uCap MIC5255-2.85YML TR| 576-2817-2-ND 2.85V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator 3060.00/5,000 LDO Regulator: 3060.00/5,000 
MIC5247-1.8YMLTR | 576-2795-1-ND 1.8V, 150mA Low Voltage pCap MIC5255-2.8YD5 TR 576-2818-1-ND 2.8V, 150mA Low Noise )Cap CMOS 

Regulator 144 1.20 96 LDO Regulator: ... TSOT-23-5 1.05 88 = 70 
MIC5247-1.8YMLTR | 576-2795-2-ND 1.8V, 150mA Low Voltage pCap MIC5255-2.8YD5 TR 576-2818-2-ND 2.8V, 150mA Low Noise Cap CMO: 

Regulator 3060.00/5,000 LDO Regulator. TSOT-23-5 1365.00/3,000 
MIC5247-2.0YD5 TR 576-2796-1-ND 2.0V, 150mA Low Voltage wCap MIC5255-2.8YM5 TR | 576-2819-1-ND 2.8V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator TSOT-23-5 1.14 95 76 LDO Regulator: 1.05 88 70 
MIC5247-2.0YD5 TR 576-2796-2-ND 2.0V, 150mA Low Voltage pCap MIC5255-2.8YM5 TR | 576-2819-2-ND 2.8V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator TSOT-23-5 1482.00/3,000 LDO Regulator. “ 1365.00/3,000 
MIC5247-2.0YM5TR | 576-2797-1-ND 2.0V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.9YM5 TR | 576-2820-1-ND 2.9V, 150mA Low 

Regulator SOT-23-5 1.08 290) 72 LDO Regulator 1.05 88.70 
MIC5247-2.0YMS TR | 576-2797-2-ND 2.0V, 150mA Low Voltage wCap MIC5255-2.9YM5 TR | 576-2820-2-ND 2.9V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 LDO Regulator. a 1365.00/3,000 
MIC5248-1.2YM5TR | 576-2798-1-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MIC5255-3.0YD5 TR 576-2821-1-ND 3.0V, 150mA Low 

Regulator SOT-23-5 99 83 .66 LDO Regulator. .. TSOT-23-5 1.05 = 88-70 
MIC5248-1.2YM5TR | 576-2798-2-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MIC5255-3.0YD5 TR 576-2821-2-ND 3.0V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator SOT-23-5 1287.00/3,000 LDO Regulator . TSOT-23-5 1365.00/3,000 
MIC5248-1.2YMLTR | 576-2799-1-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MIC5255-3.0YM5 TR | 576-2822-1-ND | 3.0V, 150mA Low Noise uCap CMOS 

Regulator 1.05 88 70 LDO Regulator is 3 
MIC5248-1.2YMLTR | 576-2799-2-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MIC5255-3.0YM5 TR | 576-2822-2-ND | 3.0V, 150mA Low Noise uCap CMOS 

Regulator 6-MLF 2230.00/5,000 LDO Regulator: 1365.00/3,000 
MIC5249-3.0YMM 576-1839-5-ND 3.0V, 300mA pCap LDO with Programmable MIC5255-3.0YML TR 576-2823-1-ND 3.0V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Power-On Reset Delay NEW!........... 8-MSOP 145 1.16 87 LDO Regulator: 1.44 1.20 96 
MIC5249-3.3YMM 576-2399-ND 3.3V, 300mA yCap LDO with Programmable MIC5255-3.0YML TR 576-2823-2-ND 3.0V, 150mA Low Noise pCap CMOS 

Power-On Reset Delay NEW!........... 8-MSOP 1.45 1.16 87 LDO Regulator 3060.00/5,000 
MIC5252-1.8YM5 TR | 576-2800-1-ND 1.8V, 150mA Low Noise pCap LDO MIC5255-3.1YM5 TR | 576-2824-1-ND 3.1V, 150mA Low Noise Cap CMOS 

Regulator ike IS LDO Regulator 105 88 70 
MIC5252-1.8YM5TR | 576-2800-2-ND 1.8V, 150mA Low Noise Cap LDO MIC5255-3.1YM5 TR | 576-2824-2-ND 3.1V, 150mA Low Noise pCap 

Regulator 1521.00/3,000 LDO Regulator 1365.00/3,000 
MIC5252-2.85YM5 TR | 576-2801-1-ND | 2.85V, 150mA Low Noise wCap LDO MIC5255-3.3YD5 TR | 576-2825-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise uCap CMOS 

Regulator 117 «9878 LDO Regulator. 1.05 88 70 
MIC5252-2.85YM5 TR | 576-2801-2-ND 2.85V, 150mA Low Noise jCap LDO MIC5255-3.3YD5 TR 576-2825-2-ND 3.3V, 150mA Low 

Regulator 1521.00/3,000 LDO Regulator i 1365.00/3,000 
MIC5252-2.85YML TR | 576-2802-1-ND | 2.85V, 150mA Low Noise wCap LDO MIC5255-3.3YM5 TR | 576-1290-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise uCap CMOS 

Regulator 1.30. 1.04.78 LDO Regulator 1.05.88 70 
MIC5252-2.85YML TR | 576-2802-2-ND 2.85V, 150mA Low Noise yCap LDO MIC5255-3.3YM5 TR | 576-1290-2-ND 3.3V, 150mA Low Noise yCap CMOS 

Regulator 3250.00/5,000 LDO Regulator 1365.00/3,000 
MIC5252-2.8YMLTR | 576-2803-1-ND 2.8V, 150mA Low Noise pCap LDO MIC5255-3.3YML TR | 576-2826-1-ND 3.3V 150mA Low Noise uCap CMOS 

Regulator 1.30 1.04 .78 LDO Regulator 1.44 1.20 96 
MIC5252-2.8YMLTR | 576-2803-2-ND 2.8V, 150mA Low Noise pCap LDO MIC5255-3.3YML TR | 576-2826-2-ND 3.3V 150mA Low Noise yCap CMOS 

Regulator 3250.00/5,000 LDO Regulator 3060.00/5,000 
MIC5252-3.0YMLTR | 576-2804-1-ND | 3.0V, 150mA Low Noise pCap LDO MIC5256-2.5YM5 TR | 576-1291-1-ND | 2.5V, 150mA uCap LDO w/Error Flag 117.98 = 78 

Regulator 130 1.04 78 MIC5256-2.5YM5 TR | 576-1291-2-ND 2.5V, 150mA Cap LDO w/Error Flag.. SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5252-3.0YMLTR | 576-2804-2-ND | 3.0V, 150mA Low Noise Cap LDO MIC5256-2.6YM5 TR | 576-1841-1-ND | 2.6V, 150mA uCap LDO w/Error 

Regulator 3250.00/5,000 Flag NEW! ..S0T-23-5 117 98 78 
MIC5252-4.75YM5 TR | 576-2805-1-ND 4.75V, 150mA Low Noise Cap LDO MIC5256-2.6YM5 TR | 576-1841-2-ND 2.6V, 150mA pCap 

Regulator aleiles 98 78 Flag NEW! SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5252-4.75YM5 TR | 576-2805-2-ND 4.75V, 150mA Low Noise pCap LDO MIC5256-2.8YM5 TR | 576-2827-1-ND 2.8V, 150mA Cap LDO w/Error Flag..SOT-23-5 1.17 98 78 

Regulator 1521.00/3,000 MIC5256-2.8YM5 TR | 576-2827-2-ND 2.8V, 150mA pCap LDO w/Error Flag.. SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5253-1.85YC5 TR | 576-2806-1-ND 1.85V, 100mA Low Noise pCap MIC5256-2.85YM5 TR| 576-1842-1-ND 2.85V, 150mA Cap LDO w/Error 

Teeny™ LDO Regulator... $C70-5 1.29 1.08 86 Flag NEW! 0.00... SOT-23-5 1.17 98 78 
MIC5253-1.85YC5 TR | 576-2806-2-ND | 1.85V, 100mA Low Noise pCap MIC5256-2.85YM5 TR | 576-1842-2-ND | 2.85V, 150mA Cap LDO w/Error 

Teeny™ LDO Regulator................+ $C70-5 1677.00/3,000 Flag NEW... SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5253-1.8YC5 TR | 576-2807-1-ND 1.8V, 100mA Low Noise pCap MIC5256-3.0YM5 TR | 576-1292-1-ND 3V, 150mA uCap LDO w/Error Flag.....SOT-23-5 1.17 98 78 

Teeny™ LDO Regulator.............0.. $C70-5 1.29 1.08 .86 MIC5256-3.0YM5 TR | 576-1292-2-ND 3V, 150mA uCap LDO w/Error Flag..... SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5253-1.8YC5 TR 576-2807-2-ND 1.8V, 100mA Low Noise pCap MIC5256-3.3YM5 TR | 576-1293-1-ND 3.3V, 150mA Cap LDO w/Error Flag..SOT-23-5 1.17 98 78 

Teeny™ LDO Reguiator.........sssvrseesees $C70-5 1677.00/3,000 MIC5256-3.3YM5 TR | 576-1293-2-ND 3.3V, 150mA uCap LDO w/Error Flag.. SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5253-2.6YC5 TR 576-2808-1-ND 2.6V, 100mA Low Noise Cap MIC5258-1.2YM5 TR | 576-2828-1-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator 

Teeny™ LDO Regulatot...........--sse $C70-5 1.29 1.08 86 with Power Good SOT-23-5 1.05 88 70 
MIC5253-2.6YC5 TR 576-2808-2-ND 2.6V, 100mA Low Noise pCap MIC5258-1.2YM5 TR | 576-2828-2-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator 

Teeny™ LDO Regulator............::::-++ $C70-5 1677.00/3,000 with Power Good SOT-23-5 1365.00/3,000 
MIC5253-2.8YC5 TR 576-2809-1-ND 2.8V, 100mA Low Noise pCap MIC5259-1.8YMLTR | 576-2829-1-ND 1.8V, 300mA High PSRR, Low Noise Cap 

Teeny™ LDO Regulator.............-.0 SC70-5 1.29 1.08 .86 LDO Regulator. ASS 22 292. 
MIC5253-2.8YC5 TR 576-2809-2-ND 2.8V, 100mA Low Noise pCap MIC5259-1.8YMLTR | 576-2829-2-ND 1.8V, 300mA Hig! 

Teeny™ LDO Regulator.............0::-+ $C70-5 1677.00/3,000 LDO Regulator 3815.00/5,000 
MIC5253-2.9YC5 TR 576-2810-1-ND 2.9V, 100mA Low Noise pCap MIC5259-2.5YD5 TR 576-2830-1-ND 2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise yCap 

Teeny™ LDO Regulator..............sees $¢70-5 1.29 1.08 .86 LDO Regulator. ... TSOT-23-5 1.43 1.1486 
MIC5253-2.9YC5 TR 576-2810-2-ND 2.9V, 100mA Low Noise Cap MIC5259-2.5YD5 TR 576-2830-2-ND 2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 

Teeny™ LDO Regulator.............:::s++ $C70-5 1677.00/3,000 LDO Regulator .. TSOT-23-5 2190.00/3,000 
MIC5253-3.3YC5 576-1289-1-ND 3.3V, 100mA Low Noise pCap MIC5259-2.5YMLTR | 576-2831-1-ND 2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise Cap 

Teeny™ LDO Reguiator...........--sesse $¢70-5 1.29 1.08 86 LDO Regulator. 6-MLF 1.53 1.22 .92 
MIC5253-3.3YC5 576-1289-2-ND 3.3V, 100mA Low Noise pCap MIC5259-2.5YMLTR | 576-2831-2-ND 2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise yCap 

Teeny™ LDO Regulator.............. $C70-5 1677.00/3,000 LDO Regulator 6-MLF 3815.00/5,000 
MIC5254-SJYMM 576-1840-5-ND 3.3V/2.5V, Dual 150mA Cap LDO MIC5259-2.85YD5 TR | 576-1843-1-ND 2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 

Regulator NEW!... 2.03 1.62 1.22 LDO Regulator NEWS... . TSOT-23-5 1.438) «1.14 86 
MIC5255-2.5YD5 TR 576-2811-1-ND 2.5V, 150mA Low Noise Cap CMOS MIC5259-2.85YD5 TR | 576-1843-2-ND 2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 

LDO Regulator -TSOT-23-5 1.05 88 70 LDO Regulator NEW! TSOT-23-5 2190.00/3,000 


MIC5255-2.5YD5 TR 
MIC5255-2.5YM5 TR 
MIC5255-2.5YM5 TR 


576-2811-2-ND 
576-2812-1-ND 
576-2812-2-ND 


2.5V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator... 
2.5V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator 
2.5V, 150mA Lo 
LDO Regulator... 


1365.00/3,000 
1.05 88 70 


1365.00/3,000 


MIC5259-2.85YML TR 
MIC5259-2.85YML TR 
MIC5259-3.0YML TR 


576-2832-1-ND 
576-2832-2-ND 
576-1844-1-ND 


2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 
LDO Regulator: 6-MLF 
2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 
LDO Regulator: 6-MLF 
3.0V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 
LDO Regulator NEWS... 6-MLF 


153" 122292 
3815.00/5,000 


(USS male 292) 


MIC5255-2.6YM5 TR 
MIC5255-2.6YM5 TR 
MIC5255-2.75YM5 TR 


576-2813-1-ND 
576-2813-2-ND 
576-2814-1-ND 


2.6V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator... 
2.6V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator... 
2.75V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator... 


1.05 88 .70 
1365.00/3,000 
1.05 88  .70 


MIC5259-3.0YML TR 
MIC5259-3.3YD5 TR 


MIC5259-3.3YD5 TR 


576-1844-2-ND 
576-2833-1-ND 


576-2833-2-ND 


3.0V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 

LDO Regulator NEWS... 
3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 

LDO Regulator: we TSOT-23-5 
3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 

LDO Regulator. . TSOT-23-5 


3815.00/5,000 
143° 1.14 86 
2190.00/3,000 


MIC5255-2.75YM5 TR 
MIC5255-2.7YM5 TR 
MIC5255-2.7YM5 TR 


576-2814-2-ND 
576-2815-1-ND 
576-2815-2-ND 


2.75V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator... 
2.7V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
LDO Regulator... 
2.7V, 150mA Low Noise pCap CMOS 
LDO Regulator 


1365.00/3,000 
1.05 88 .70 


1365.00/3,000 


MIC5259-3.3YML TR 
MIC5259-3.3YML TR 


576-2834-1-ND 
576-2834-2-ND 


3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 
LDO Regulator: 
3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 


153° W227 92. 


LDO Regulator 6-MLF 3815.00/5,000 
MIC5264-KKYMLTR | 576-1845-1-ND 150mA Cap Dual LDO Reg. NMEW!.....10-MLF 1.20 1.00 80 
(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


988 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


LDO REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5264-KKYML TR | 576-1845-2-ND | 150mA uCap Dual LDO Reg. NEW? 2550.00/5,000 MIC5301YD5 TR 576-1864-1-ND | Adj., 150mA Single Cap ULDO 
MIC5264-MFYML TR | 576-1438-1-ND | 150mA Cap Dual LDO Regulator 1.20 1.00 .80 Regulator NEW... 1.32 110 88 
MIC5264-MFYML TR | 576-1438-2-ND | 150mA Cap Dual LDO Regulator. 2550.00/5,000 MIC5301YD5 TR 576-1864-2-ND | Adj., 150mA Single wCap ULDO 
MIC5264-MGYMLTR | 576-1846-1-ND 150mA Cap Dual LDO Reg. NEW! 1.20 1.00 .80 Regulator NEW!......... 1716.00/3,000 
MIC5264-MGYMLTR | 576-1846-2-ND__| 150mA Cap Dual LDO Reg. NEW! 2550.00/5,000 MIC5302-1.8YMTTR | 576-1608-1-ND | 1.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 1144 95 76 
MIC5264-MMYML TR | 576-1847-1-ND | 150mA y\Cap Dual LDO Reg. NEW! 1.20 71.00.80 MIC5302-1.8YMT TR | 576-1608-2-ND | 1.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 2425.00/5,000 
MIGS204 MYM TR Bios rely ‘s0mA Cap ba nes Reg. NEW! ‘ aN. MIC5302-2.1YMTTR | 576-2841-1-ND | 2.1V, 150mA CMOS ULDO Reg. 1144 95 76 
M | -1848-1- mA Cap Dual eg. ! : 4 ‘ MIC5302-2.1YMTTR | 576-2841-2-ND | 2.1V, 150mA GMOS ULDO Reg. 2425.00/5,000 
MIC5264-PGYMLTR | 576-1848-2-ND | 150mA Cap Dual LDO Reg. NE 2550.00/5,000 MIC5302-2.5YMT TR | 576-2842-1-ND | 2.5V, 150mA CMOS ULDO Reg. 114 95 76 
MIC5265-1.5YD5TR | 576-1849-1-ND TRilctae i ua De Be ay oes MIC5302-2.5YMT TR | 576-2842-2-ND _ | 2.5V, 150mA CMOS ULDO Reg. 2425.00/5,000 
Leer : : : MIC5302-2.85YMT TR | 576-2843-1-ND | 2.85V, 150mA CMOS ULDO Reg 114 «95 ~=76 
MIC5265-1.5YD5 TR | 576-1849-2-ND 13. Som nea iLDO qaiitoa 5 Patan non MIC5302-2.85YMT TR | 576-2843-2-ND —_| 2.85V, 150mA CMOS ULDO Reg 2425.00/5,000 
eguiator Revs ate AUS MIC5302-2.8YMT TR | 576-2844-1-ND | 2.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 114 95 76 
MIC5265-1.8YD57TR | 576-1439-1-ND | 1.8V, 150mA wCap LDO Regulator... TSOT-23-5 68 51 39 MICS302.2. 8yMT TR |MEZeEetMeMNTI| 9 BV’ 150mA CMOS ULDO Re 0495 00/5,000 
MIC5265-1.8YD5 TR | 576-1439-2-ND | 1.8V, 150mA uCap LDO Regulator.... TSOT-23-5 663.00/3,000 : a 9. pee 
MiC265-1.85VD5 TR | 876-1850-1-ND | 1'85V, 150mA wap LDO MIC5302-3.0YMT TR | 576-2845-1-ND _| 3.0V, 150mA CMOS ULDO Reg. 114.95 76 
, Regu H 03. MIC5302-3.0YMT TR | 576-2845-2-ND | 3.0V, 150mA CMOS ULDO Reg........ 2425.00/5,000 
Regulator NEW!....... TSOT-23-5 68 51 39 
MIC5302-3.3YMT TR | 576-1866-1-ND | 3.3V, 150mA CMOS ULDO Reg. NEW! 114 95 76 
MIC5265-1.85YD5 TR | 576-1850-2-ND | 1.85V, 150mA Cap LDO , 
i oa MIC5302-3.3YMT TR | 576-1866-2-ND | 3.3V, 150mA CMOS ULDO Reg. NEW! 2425.00/5,000 
mics26s-2.5y0s TR | MereMeeT ern SSSA Aten ED Totes GBM MIC5303-1.5YMTTR | 576-1867-1-ND | 1.5V.300mA Single CMOS Ultra Small 
Regulator NEWS....... TSOT-23-5 68 51 39 ULDO Regulator NEW! 1.32 110 88 
MIC5265-2.5YD5 TR | 576-1851-2-ND | 2.5V, 150mA uCap LDO MIC5303-1.5YMT TR | 576-1867-2-ND | 1.5V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
Regulator NEW... TSOT-23-5 663.00/3,000 ULDO Regulator NEW!.. 2805.00/5,000 
MIC5265-2.7YD5 TR | 576-1852-1-ND | 2.7V, 150mA uCap LDO MIC5303-1.8YMTTR | 576-1609-1-ND | 1.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
Regulator NEW....... TSOT-23-5 68 51 39 ULDO Regulato 1.32 110 88 
MIC5265-2.7YD5 TR | 576-1852-2-ND | 2.7V, 150mA uCap LDO MIC5303-1.8YMTTR | 576-1609-2-ND | 1.8V, 300mA Single 
uCap 
Regulator NEW... TSOT-23-5 663.00/3,000 ULDO Regulator. 2805.00/5,000 
MIC5265-2.8YD5 TR | 576-1854-1-ND | 2.8V, 150mA uCap LDO MIC5303-2.5YMT TR | 576-1868-1-ND | 2.5V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
Regulator NEW'....... TSOT-23-5 -68 5A 39 ULDO Regulator NEW! 132 110 .88 
MIC5265-2.8YD5 TR | 576-1854-2-ND | 2.8V, 150mA uCap LDO MIC5303-2.5YMT TR | 576-1868-2-ND | 2.5V, 300mA Single CMO 
Regulator NEW!....... TSOT-23-5 663.00/3,000 ULDO Regulator NEW!.. 2805.00/5,000 
MIC5265-2.85YD5 TR | 576-1853-1-ND | 2.85V, 150mA Cap LDO MIC5303-2.8YMT TR | 576-1869-1-ND | 2.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
MIC5265-2.85YD5 TR | 576-1853-2-ND ae 180 mA cap LB ia a LE Ee 
2. -1853-2- -85V, 150mA yCap MIC5303-2.8YMT TR | 576-1869-2-ND | 2.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
Regulator NEW... TSOT-23-5 663.00/3,000 ULDO Regulator NEW!.. 2805,00/5,000 
MIC5265-2.9YD5 TR | 576-1855-1-ND Caer nd nce EDS qsor.235 oe MIC5303-3.0YMT TR | 576-2846-1-ND | 3.0V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
since REE A a 5 ULDO Regulator. 132) 10) 288: 
MIC5265-2.9YD5TR | 576-1855-2-ND cRe OPEN abies RENO Ont MIC5303-3.0YMT TR | 576-2846-2-ND | 3.0V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
MIC5265-3.0YD5TR | 76-1856-1-ND | .0V, 150mA uCap LDO a MIC5303-3.3MT TR | 576-2847-1-ND 33y Sone Sie CMOS Ultra Small ae 
Regulator NEW! . TSOT-23-5 68 Sil 8) re a as pe 
ULDO Regulator. 1.32 110 .88 
MIC5265-3.0YD5TR | 576-1856-2-ND SASL REWTE eeu pean onn MIC5303-3.3YMT TR | 576-2847-2-ND | 3.3V, 300mA Single CMOS Ultra Small 
MIC5265-3.3YD5 TR | 576-2835-1-ND | 3.3V, 150mA Cap LDO Regulator... TSOT-23-5 68 51.39 wicsgos-t.5vD57R | RRREEeReENTMI ey ose a ASEH) 
MIC5265-3.3YD5 TR | 576-2835-2-ND | 3.3V, 150mA Cap LDO Regulator... TSOT-23-5 663.00/3,000 ! Racal aes an aa 
MIC5268-1.2YM5 TR | 576-2836-1-ND | 1.2V, 150mA uCap CMOS LDO Regulator egulator NEWS....... : : : 
with Power Good SOT-23-5 96 80 64 MIC5305-1.5YD5 TR 576-1870-2-ND 1.5V, 150mA Cap ULDO 
MIC5268-1.2YM5 TR | 576-2836-2-ND | 1.2V, 150mA wCap CMOS LDO Regulator Regulator NEW... 2112.00/3,000 
with Power Good..... SOT-23-5 1248.00/3,000 MIC5305-1.5YML TR 576-2848-1-ND 1.5V, 150mA pCap ULDO Reg 1.50 1.20 .90 
MIC5270-3.0YM5 TR 576-2837-1-ND -3.0V 100mA Cap Negative LDO MIC5305-1.5YML TR 576-2848-2-ND 1.5V, 150mA pCap ULDO Reg 3750.00/5,000 
Regulator. 266 213 1.66 MIC5305-1.8YD5 576-1296-1-ND 1.8V, 150mA pCap ULDO Reg 2.20 1.65 1.24 
MIC5270-3.0YM5 TR | 576-2837-2-ND | -3.0V 100mA MIC5305-1.8YD5 576-1296-2-ND | 1.8V, 150mA uCap ULDO Reg. ..... 2145.00/3,000 
Regulator 4461.00/3,000 MIC5305-1.8YMLTR | 576-1871-1-ND 1.8V, 150mA Cap ULDO Reg. NEW! 150 1.20 .90 
MIC5270-4.1YM5 TR | 576-2838-1-ND | -4.1V 100mA Gap Negative LDO MIC5305-1.8YMLTR | 576-1871-2-ND | 1.8V, 150mA uCap ULDO Reg. NEW! 3750.00/5,000 
Regulator 266 213 1.66 MIC5305-2.0YMLTR | 576-2849-1-ND | 2.0V, 150mA Cap ULDO Reg 150 120 .90 
MIC5270-4.1YM5 TR | 576-2838-2-ND | -4.1V 100mA Cap Negative LDO MIC5305-2.0YMLTR | 576-2849-2-ND _| 2.0V, 150mA Cap ULDO Reg 3750.00/5,000 
Regulator si 4461.00/3,000 MIC5305-2.5YMLTR | 576-1873-1-ND | 2.5V, 150mA uCap ULDO 
MIC5270-5.0YM5TR_|_576-1294-1-ND_| -V, uCap Negative LDO Reg 266 2.13 1.66 Regulator NEW!...... 150 120 90 
MIC5270-5.0YM5 TR | 576-1294-2-ND ~5V, .Cap Negative LDO Reg 4461.00/3,000 MIC5305-2.5YMLTR | 576-1873-2-ND 2.5V, 150mA Cap ULDO 
MIC5270YM5 TR 576-1295-1-ND | Adj., Cap Negative LDO Reg 266 213 1.66 Regulator NEW! 3750.00/5,000 
uicsortvws Ta — | $762836-14ND | Aa)” TOO! ycap Negative 150 ey | Mcse2sv Te eee 75 itm wan 
R Pl Je Regulator NEW!......... 38 OM e8a| 
Regulator SOT-23-5 2.90 2.33 1.81 
° MIC5305-2.5YD5 TR | 576-1872-2-ND | 2.5V, 150mA uCap ULDO 
MIC5271YM5 TR 576-2839-2-ND Aah. ‘oma uCap Negative LDO satin unin Regulator NEW! 2112.00/3,000 
MIC5271-5.0YM57R | 576-1857-1-ND | 5 OOOH Cap Negative LDO ia ae MIGS305-2.6YML TR /RSZeaISZ20 Dia) 2.6V, 150mA yCap 
“5. -1857-1- Hen ance legative 501-23-5 OURO amn eT Regulator NEW!........ 1.50 1.20 .90 
: : : 4 MIC5305-2.6YMLTR | 576-1874-2-ND | 2.6V, 150mA uCap ULDO 
MIC5271-5.0YM5 TR | 576-1857-2-ND | 5.0V, 100mA uCap Neg 
Regulator NEW!...... $0T-23-5 4875.00/3,000 Regulator NEWT... 3750.00/5,000 
MIC5301-1.5YD5 TR | 576-1858-1-ND | 1.5V, 150mA Single Cap ULDO MICS305-2.8YMLTR | 576-1876-1-ND | 2.8V, 150mA uCap ULDO 
Regulator NEW....... TSOT-23-5 1.32 140 .88 Regulator NEW!........ 150 1.20  .90 
MIC5301-1.5YD5TR | 576-1858-2-ND | 1.5V, 150mA Single Cap ULDO MIG5SO5-2.8YML TR RSUCRIEZE Digg 2.8V, 150mA yCap ULDO 
Regulator NEWS... TSOT-23-5 1716.00/3,000 Regulator NEW!........ 3750.00/5,000 
MIC5301-1.8Y05 TR | 576-1859-1-ND | 1.8V, 150mA Single Cap MIC5305-2.8YMT TR | 576-1877-1-ND — | 2.8V, 150mA uCap ULDO 
Regulator NEW/....... TSOT-23-5 1.32 110 88 Regulator NEWI........ 1.50 1.20.90 
MIC5301-1.8YD5TR | 576-1859-2-ND | 1.8V, 150mA Single wCap ULDO MIC5305-2.8YMTTR | 576-1877-2-ND | 2.8V, 150mA wCap ULDO 
Regulator NEW....... 1716.00/3,000 Regulator NEW!......... 3750.00/5,000 
MIC5301-2.1YMTTR | 576-1860-1-ND | 2.1V, 150mA Single wCap ULDO MIC5305-2.8YD5 TR | 576-2851-1-ND | 2.8V, 150mA Cap ULDO Reg 138 140 .83 
Regulator NEWS... 144 120 96 MIC5305-2.8YD5 TR | 576-2851-2-ND | 2.8V, 150mA uCap ULDO Reg.......... TSOT-23-5 2112.00/3,000 
MIC5301-2.1YMTTR | 576-1860-2-ND | 2.1V, 150mA Single wCap ULDO MIC5305-2.85YML TR | 576-1875-1-ND | 2.85V, 150mA yCap ULDO 
Regulator NEW!....... 3060.00/5,000 Regulator NEW!......... 150 1.20.90 
MIC5301-2.85YML TR| 576-1861-1-ND | 2.85V, 150mA Single wCap ULDO MIC5305-2.85YML TR | 576-1875-2-ND | 2.85V, 150mA yiCap ULDO 
Regulator NEW! 144 1.20 .96 Regulator NEW'........ 3750.00/5,000 
MIC5301-2.85YML TR | 576-1861-2-ND 285, ; Sma ‘Sing u eS esteieaih MIC5305-2.85YD5 TR | 576-2850-1-ND | 2.85V, 150mA y1Cap ULDO Reg. 138 140 83 
egulator (pane .00/5, MIC5305-2.85YD5 TR | 576-2850-2-ND | 2.85V, 150mA uiCap ULDO Reg. 2112.00/3,000 
MIC5301-2.85YD5 TR | 576-1593-1-ND 2.85V, 150mA Single pCap ULDO MIC5305-2.9YD5 TR 576-1878-1-ND 2.9V, 150mA Cap ULDO 
Regulator = 1.32 1.10 88 Regulator NEW........ 138 110 83 
MIC5301-2.85YD5 TR | 576-1593-2-ND ae sone Single wCap ULDO Tania MIC5305-2.9YD5 TR | 576-1878-2-ND | 2.9V, 150mA uCap ULDO 
3 b Regulator NEW!......... 2112.00/3,000 
MIC5301-3.0YD5TR | 576-1862-1-ND TOSILOU NEW uCap ULDO Fea ee MIC5305-3.0YMLTR | 576-1879-1-ND | 3.0V, 150mA wCap ULDO 
Seales : = Regulator NEW!......... 1500 11208) 490: 
MIC5301-3.0YD5 TR | 576-1862-2-ND  RCILOr NEWT uCap ULDO cRNA MIC5305-3.0YMLTR | 576-1879-2-ND | 3.0V, 150mA uCap ULDO 
= Bebe) Regulator NEW!........ 3750.00/5,000 
MICS201-3.3705 TR |(6576:284021-ND) eee Single wCap ULDO ea re ee MIC5305-3.0YD5 576-1297-1-ND | 3V, 150mA uCap ULDO Re 220 165 1.24 
§ aaanies : : ; MIC5305-3.0YD5 576-1297-2-ND | 3V, 150mA Cap ULDO Re 2145.00/3,000 
MICS301-3.3VD5TR [RoZGe2s SC 2Nby Aeaee, Single Gap ULDO aeerarpeianty MIC5305-3 3YD5 576-1298-1-ND | 3.3V, 150mA yCap ULDO Reg 220 1.65 1.24 
. Sapna : “ani MIC5305-3.3YD5 576-1298-2-ND —_| 3.3V, 150mA Cap ULDO Reg 2145.00/3,000 
MEE TTR MMM cect NEW wih Ha 63 MIC5305-3.3YML TR | 576-2852-1-ND__| 3.3V, 150mA Cap ULDO Reg 1.50 1.20 90 
MIC5301-4 6YMTTA | 5764863-2:ND | 46V. 150mA Single uCan ULDO MIC5305-3.3YML TR | 576-2852-2-ND | 3.3V, 150mA Cap ULDO Reg 3750.00/5,000 
Requiator NEW! 3060.00/5,000 MIC5305-4.6YMT TR | 576-1880-1-ND | 4.6V. 150mA Cap ULDO 
MIC5301YML TR 576-1865-1-ND | Adj., 150mA Single wCap ULDO Regulator NEW........ 1.50 120 .90 
Regulator NEW!..... 144 120 96 MIC5305-4.6YMTTR | 576-1880-2-ND | 4.6V, 150mA uCap ULDO 
MIC5301YML TR 576-1865-2-ND | Adj., 150mA Single wCap ULDO Regulator NEWI........ 3750.00/5,000 
Regulator NEW! 3060.00/5,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5305YML TR 576-1881-1-ND Adj., 150mA pCap ULDO MIC5310-GFYML TR 576-1884-2-ND 1.8V/1.5V, Dual 150mA pCap 

Regulator NEW'....... (50h. 200 290 ULDO Regulator NEW!.. 3940.00/5,000 
MIC5305YML TR 576-1881-2-ND Adj., 150mA Cap ULDO MIC5310-KDYML TR 576-1885-1-ND 2.6V/1.85V, Dual 150mA pCap 

Regulator NEW....... 3750.00/5,000 ULDO Regulator NEW!... 1:58) 260 9295 


MIC5306-1.8YD5 TR 


576-2853-1-ND 


1.8V, 150mA Micropower Cap Baseband 
LDO Regulator TSOT-23-5 


114.95 76 


MIC5310-KDYML TR 


576-1885-2-ND 


2.6V/1.85V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 


3940.00/5,000 


MIC5306-1.8YD5 TR 
MIC5306-2.5YD5 TR 


MIC5306-2.5YD5 TR 


576-2853-2-ND 
576-2854-1-ND 


576-2854-2-ND 


1.8V, 150mA Micropower yCap Baseband 

LDO Regulator TSOT-23-5 
2.5V, 150mA Micropower j)Cap Baseband 

LDO Regulator TSOT-23-5 
2.5V, 150mA Micropower j!Cap Baseband 

LDO Regulator . TSOT-23-5 


1482.00/3,000 
Wd4 95676 
1482.00/3,000 


MIC5310-KGYML TR 
MIC5310-KGYML TR 


MIC5310-MFYML TR 


576-1886-1-ND 
576-1886-2-ND 


576-2856-1-ND 


2.6V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.6V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.8V/1.5V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator. 


153° 1:26) 295, 
3940.00/5,000 


158 1:26.95. 


MIC5306-2.8YD5 TR 
MIC5306-2.8YD5 TR 
MIC5306-3.0YD5 TR 


576-1882-1-ND 
576-1882-2-ND 
576-3012-1-ND 


2.8V, 150mA Micropower j)Cap Baseband 
LDO Regulator NEWS... TSOT-23-5 
2.8V, 150mA Micropower )Cap Baseband 


LDO Regulator NEW! . TSOT-23-5 
3.0V, 150mA Micropower j!Cap Baseband 
LDO Regulator TSOT-23-5 


114 95 .76 
1482.00/3,000 
114.95 76 


MIC5306-3.0YD5 TR 
MIC5306-3.1YD5 TR 


MIC5306-3.1YD5 TR 


576-3012-2-ND 
576-3031-1-ND 


576-3031-2-ND 


3.0V, 150mA Micropower j)Cap Baseband 

LDO Regulator TSOT-23-5 
3.1V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator TSOT-23-5 
3.1V, 150mA Micropower Cap Baseband 


1482.00/3,000 
114 95 .76 


MIC5310-MFYML TR 
MIC5310-MGYML TR 


MIC5310-MGYML TR 


576-2856-2-ND 
576-1566-1-ND 


576-1566-2-ND 


2.8V/1.5V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator. 
2.8V/1.8V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator. 
2.8V/1.8V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator. 


3940.00/5,000 
1253) 1:26)" 295; 


3940.00/5,000 


MIC5310-MKYML TR 
MIC5310-MKYML TR 


MIC5310-MMYML TR 


576-1887-1-ND 
576-1887-2-ND 


576-1888-1-ND 


2.8V/2.6V Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 
2.8V/2.6V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.8V/2.8V Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 


1538" 1:26) 295, 
3940.005,000 


158126) 295, 


LDO Regulator TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5307-1.8YD5 TR 576-1883-1-ND 1.8V, 300mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW! TSOT-23-5 1.41 #118 94 
MIC5307-1.8YD5 TR 576-1883-2-ND 1.8V, 300mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW! TSOT-23-5 1833.00/3,000 
MIC5307-2.8YD5 TR 576-1610-1-ND 2.8V, 300mA Micropower j!Cap Baseband 

LDO Regulator -TSOT-23-5 1.41 1.18 94 
MIC5307-2.8YD5 TR 576-1610-2-ND 2.8V, 300mA Micropower Cap Basebad 

LDO Regulator TSOT-23-5 1833.00/3,000 
MIC5307-3.0YD5 TR 576-2855-1-ND 3.0V, 300mA Micropower )Cap Baseband 

LDO Regulator -TSOT-23-5 1.41 1.18 .94 
MIC5307-3.0YD5 TR 576-2855-2-ND 3.0V, 300mA Microp eband 

LDO Regulator TSOT-23-5 1833.00/3,000 


MIC5310-MMYML TR 
MIC5310-NDYML TR 


MIC5310-NDYML TR 


576-1888-2-ND 
576-1889-1-ND 


576-1889-2-ND 


2.8V/2.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.85V/1.85V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.85V/1.85V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 


3940.00/5,000 
158° 1:26 295. 


3940.00/5,000 


MIC5308-1.2YD6 TR 
MIC5308-1.2YD6 TR 


MIC5308-1.5YD6 TR 


576-3043-1-ND 
576-3043-2-ND 


576-3074-1-ND 


1.2V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.2V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 


1:20 ad O2 ay) 
1959.00/3,000 


ile2G ied 2 Tid 


MIC5310-NKYML TR 
MIC5310-NKYML TR 


MIC5310-NNYML TR 


576-1890-1-ND 
576-1890-2-ND 


576-1891-1-ND 


2.85V/2.6V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 
2.85V/2.6V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.85V/2.85V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 


53 1:26) 295; 
3940.00/5,000 


158) 1:26) 295. 


MIC5308-1.5YD6 TR 
MIC5308-1.8YD6 TR 


MIC5308-1.8YD6 TR 


576-3074-2-ND 
576-3064-1-ND 


576-3064-2-ND 


1.5V, 150mA High PSRR jCap 
ULDO Regulator. 
1.8V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.8V, 150mA High PSRR Cap 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


1959.00/3,000 


A230 02 7h 


MIC5310-NNYML TR 
MIC5310-OFYML TR 


MIC5310-OGYML TR 


576-1891-2-ND 
576-1892-1-ND 


576-1893-1-ND 


2.85V/2.85V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.9V/1.5V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 
2.9V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 


3940.00/5,000 
168 126-95. 
it Wee 


ULDO Regulato -TSOT-23-6 1959.00/3,000 
MIC5308YD6 TR 576-3023-1-ND Adj., 150mA High PSRR yCap 
ULDO Regulator. TSOT-23-6 1.28 1.02 77 


MIC5308YD6 TR 
MIC5308-1.2YMT TR 


576-3023-2-ND 
576-3051-1-ND 


Adj., 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulato 
1.2V, 150mA Hig! 
ULDO Regulator. 


. TSOT-23-6 


1959.00/3,000 
1k2G md O2 eh 


MIC5310-OGYML TR 
MIC5310-OOYML TR 
MIC5310-OOYML TR 


576-1893-2-ND 
576-1894-1-ND 
576-1894-2-ND 


2.9V/1.8V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 
2.9V/2.9V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
2.9V/2.9V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 


3940.00/5,000 
158 126 95 


3940.00/5,000 


MIC5308-1.2YMT TR 
MIC5308-1.5YMT TR 


MIC5308-1.5YMT TR 


576-3051-2-ND 
576-3065-1-ND 


576-3065-2-ND 


1.2V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 


3190.00/5,000 
lb2C ted O2Seuerid, 


3190.00/5,000 


MIC5310-PGYML TR 
MIC5310-PGYML TR 


MIC5310-PKYML TR 


576-1567-1-ND 
576-1567-2-ND 


576-1895-1-ND 


3.0V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator. 
3.0V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator. 
3.0V/2.6V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 


isi aes) 5) 
3940.00/5,000 


158 126-95 


MIC5308-1.8YMT TR 
MIC5308-1.8YMT TR 


MIC5308YMT TR 


576-3066-1-ND 
576-3066-2-ND 


576-3009-1-ND 


1.8V, 150mA High PSRR jCap 
ULDO Regulator. 
1.8V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
Adj., 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulato 


A230 02. 7h, 
3190.00/5,000 
1.28 1.02.77 


MIC5310-PKYML TR 
MIC5310-PNYML TR 


MIC5310-PNYML TR 


576-1895-2-ND 
576-2857-1-ND 


576-2857-2-ND 


3.0V/2.6V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.0V/2.85V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator. 
3.0V/2.85V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator. 


3940.00/5,000 
ies els) 5) 


3940.00/5,000 


MIC5308YMT TR 
MIC5309-1.2YD6 TR 
MIC5309-1.2YD6 TR 


576-3009-2-ND 
576-3002-1-ND 
576-3002-2-ND 


Adj., 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.2V, 300mA High PSRR Cap 


ULDO Regulato . TSOT-23-6 
1.2V, 300mA Hig! 
ULDO Regulator. TSOT-23-6 


3190.00/5,000 
i:s3, 122292) 
2343.00/3,000 


MIC5310-PPYML TR 
MIC5310-PPYML TR 


MIC5310-SGYML TR 


576-1896-1-ND 
576-1896-2-ND 


576-1897-1-ND 


3.0V/3.0V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.0V/3.0V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 


158° 126 95 
3940.00/5,000 


i Wes 


MIC5309-1.5YD6 TR 
MIC5309-1.5YD6 TR 


MIC5309-1.8YD6 TR 


576-3004-1-ND 
576-3004-2-ND 


576-3010-1-ND 


1.5V, 300mA High PSRR yCap 
ULDO Regulator. 
1.5V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.8V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


163) 1.2257 192) 
2343.00/3,000 
1:53) 122292) 


MIC5310-SGYML TR 
MIC5310-SKYML TR 


MIC5310-SKYML TR 


576-1897-2-ND 
576-1898-1-ND 


576-1898-2-ND 


3.3V/1.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/2.6V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/2.6V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 


3940.00/5,000 
158 1:26.95 


3940.00/5,000 


MIC5309-1.8YD6 TR 
MICS309YD6 TR 


MIC5S309YD6 TR 


576-3010-2-ND 
576-3039-1-ND 


576-3039-2-ND 


1.8V, 300mA High PSRR jCap 
ULDO Regulator. 
Adj., 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
Adj., 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulato 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


. TSOT-23-6 


2343.00/3,000 
1.63" 1:22) 292) 
2343.00/3,000 


MIC5310-SMYML TR 
MIC5310-SMYML TR 


MIC5310-SRYML TR 


576-1899-1-ND 
576-1899-2-ND 


576-1900-1-ND 


3.3V/2.8V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/2.8V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/3.2V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 


158 1.26 .95 
3940.00/5,000 


i Wes 


MIC5309-1.2YMT TR 
MIC5309-1.2YMT TR 
MIC5309-1.5YMT TR 


576-3050-1-ND 
576-3050-2-ND 
576-3047-1-ND 


1.2V, 300mA High PSRR jCap 
ULDO Regulator. 
1.2V, 300mA High PSRR Cap 


1:53) 122292) 
3815.00/5,000 
1532292. 


MIC5310-SRYML TR 
MIC5310-SSYML TR 


MIC5310-SSYML TR 


576-1900-2-ND 
576-1901-1-ND 


576-1901-2-ND 


3.3V/3.2V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/3.3V, Dual 150mA Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
3.3V/3.3V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW!.. 


3940.00/5,000 
(250 eee? 695) 


3940.00/5,000 


MIC5309-1.5YMT TR 
MIC5309-1.8YMT TR 


MIC5309-1.8YMT TR 


576-3047-2-ND 
576-3020-1-ND 


576-3020-2-ND 


1.5V, 300mA High PSRR yCap 
ULDO Regulator 
1.8V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.8V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 


3815.00/5,000 
1:53 1.22 92 


3815.00/5,000 


MIC5311-NYML TR 


576-1902-1-ND 


2.85V/2.7V, 300mA LowQ™ Mode Dual 


MICS309YMT TR 
MICS309YMT TR 


MIC5310-GFYML TR 


576-3019-1-ND 
576-3019-2-ND 


576-1884-1-ND 


Adj., 300mA High PSRR uCap 
ULDO Regulator. 
Adj., 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator. 
1.8V/1.5V, Dual 150mA pCap 
ULDO Regulator NEW! 


AL63e 122.9292) 
3815.00/5,000 
(S80 1260295) 


LDO Regulator NEWS... 2.25 1.80 1.40 
MIC5311-NYML TR 576-1902-2-ND 2.85V/2.7V, 300mA LowQ™ Mode Dual 

LDO Regulator NEWS... 6250.00/5,000 
MIC5313-FFYMT TR 576-3248-1-ND 1.5V/1.5V 300mA Dual Low Voltage LDO 

Regulator NEW!........ 3.04 2.43 1.89 
MIC5313-FFYMT TR 576-3248-2-ND 1.5V/1.5V, 300mA Dual Low Voltage LDO 

Regulator NEW!......... 8440.00/5,000 
MIC5313-G4YMT TR 576-3249-1-ND 1.8V/1.2V, 300mA Low Voltage LDO 

Regulator NEW!......... 3.04 2.43 1.89 
MIC5313-G4YMT TR 576-3249-2-ND 1.8V/1.2V, 300mA Low Voltage LDO 

Regulator NEW!......... 8440.00/5,000 
MIC5313-GGYMT TR | 576-3250-1-ND 1.8V/1.8V, 300mA Low Voltage LDO 

Regulator NEW!......... 3.04 2.43 1.89 
MIC5313-GGYMT TR | 576-3250-2-ND 1.8V/1.8V, 300mA Low Voltage LDO 

Regulator NEW!......... 8440.00/5,000 

(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


990 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AICEL 


LDO REGULATORS (Continued) — 


RoHS Compliant 


jon Through Technolog 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
MIC5318-1.3YD5 TR 576-2981-1-ND 1.3V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-KGYMT TR 576-2870-1-ND 2.6V/1.8V Dual High Performance 150mA 

Regulator TSOT-23-5 96 80 64 Cap ULDO Regulator S53) 122292 
MIC5318-1.3YD5 TR 576-2981 -2-ND 1.3V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-KGYMT TR 576-2870-2-ND 2.6V/1.8V Dual High Performance 150mA 

Regulator TSOT-23-5 1248.00/3,000 Cap ULDO Regulator 3815.00/5,000 
MIC5318-1.5YD5 TR 576-2858-1-ND 1.5V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-MFYD6 TR 576-1914-1-ND 2.8V/1.5V, 150mA Dual High Performance 

Regulator SOT-23-5 1.32 1.10 88 uCap ULDO Regulator NEWI........ TSOT-23-6 140 1.12 84 
MIC5318-1.5YD5 TR 576-2858-2-ND 1.5V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-MFYD6 TR 576-1914-2-ND 2.8V/1.5V, 150mA Dual High Performance 

Regulator SOT-23-5 1716.00/3,000 uCap ULDO Regulator NEW/........ TSOT-23-6 2151.00/3,000 
MIC5318-2.5YD5 TR 576-2859-1-ND 2.5V, 300mA High Performance uCap ULDO MIC5320-MFYMT TR | 576-2871-1-ND 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA 

Regulator SOT-23-5 1.32 1.10 88 uCap ULDO Regulator A580 a22: 92 
MIC5318-2.5YD5 TR | 576-2859-2-ND —_| 2.5V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-MFYMT TR | 576-2871-2-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 

Regulator SOT-23-5 1716.00/3,000 Cap ULDO Regulator 3815.00/5,000 
MIC5318-3.3YD5 TR | 576-2860-1-ND —_| 3.3V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-MFYMLTR | 576-1915-1-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual High Performance 

Regulator SOT-23-5 1.32 1.10 88 uCap ULDO Regulator NEW!. 6-MLF 1.53 1.22 92 
MIC5318-3.3YD5 TR | 576-2860-2-ND | 3.3V, 300mA High Performance yCap ULDO MIC5320-MFYML TR | 576-1915-2-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual High Pel 

Regulator SOT-23-5 1716.00/3,000 uCap ULDO Regulator NEW‘... we. 6-MLF 3815.00/5,000 
MIC5318-3.3YMT TR | 576-2861-1-ND | 3.3V, 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-MGYD6 TR | 576-1916-1-ND | 2.8V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

Regulator 6-MLF 1.44 1.20 .96 uCap ULDO Regulator NEW!........ TSOT-23-6 140 112 .84 
MIC5318-3.3YMT TR 576-2861-2-ND 3.3V, 300mA High Performance jCap ULDO MIC5320-MGYD6 TR 576-1916-2-ND 2.8V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

Regulator 3060.00/5,000 uCap ULDO Regulator NEW‘........ TSOT-23-6 2151.00/3,000 
MIC5318YMT TR 576-2862-1-ND Adj., 300mA High Performance yCap ULDO MIC5320-MGYML TR | 576-1917-1-ND 2.8V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

Regulator 144 120 96 uCap ULDO Regulator NEWS!...............6-MLF 1.53 1.22 .92 
MIC5318YMT TR 576-2862-2-ND Adj., 300mA High Performance Cap ULDO MIC5320-MGYMLTR | 576-1917-2-ND 2.8V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

Regulator 6-MLF 3060.00/5,000 Cap ULDO Regulator NEW: 6-MLF 3815.00/5,000 


MIC5319-1.3HYD5 TR 
MIC5319-1.3HYD5 TR 


MIC5319-1.8YD5 TR 


576-2863-1-ND 
576-2863-2-ND 


576-2864-1-ND 


7.375V, 500mA High PSRR uCap ULDO 


Regulator TSOT-23-5 
4.375V, 500mA High PSRR Cap ULDO 
Regulator TSOT-23-5 


1.8V, 500mA High PSRR wCap ULDO 
Regulator 


213 1.70 1.28 
3264.00/3,000 
213 1.70 1.28 


MIC5320-MGYMT TR 
MIC5320-MGYMT TR 
MIC5320-MMYD6 TR 


576-2872-1-ND 
576-2872-2-ND 
576-1918-1-ND 


2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 
2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 
2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW!........ TSOT-23-6 


M53) 122) 292. 
3815.00/5,000 
1.40 1.12 84 


MIC5319-1.8YD5 TR 
MIC5319-1.8YML TR 


MIC5319-1.8YML TR 


576-2864-2-ND 
576-1903-1-ND 


576-1903-2-ND 


1.8V, 500mA High PSRR wCap ULDO 
Regulator 
1.8V, 500mA pCap Hig! 
ULDO Regulator NEW!. 
1.8V, 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!. 


3264.00/3,000 
2.25 1.80 1.35 


5625.00/5,000 


MIC5320-MMYD6 TR 
MIC5320-MMYML TR 
MIC5320-MMYML TR 


576-1918-2-ND 
576-1919-1-ND 
576-1919-2-ND 


2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘........ TSOT-23-6 
2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!...............6-MLF 
2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW... . 6-MLF 


2151.00/3,000 
LSS i229?) 


3815.00/5,000 


MIC5319-2.5YML TR 
MIC5319-2.5YML TR 


MIC5319-2.5YD5 TR 


576-1905-1-ND 
576-1905-2-ND 


576-1904-1-ND 


2.5V, 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!. 
2.5V, 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW! 
2.5V, 500mA Cap High 
ULDO Regulator NEW!. 


2.25 1.80 1.35 
5625.00/5,000 


213 1.70 1.28 


MIC5320-MMYMT TR 
MIC5320-MMYMT TR 
MIC5320-NNYMT TR 


576-1920-1-ND 
576-1920-2-ND 
576-1921-1-ND 


2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 
2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!. 6-MLF 
2.85V/2.85V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 


(SS e229? 
3815.00/5,000 
1:53) d22 292 


MIC5319-2.5YD5 TR 
MIC5319-2.6YD5 TR 
MIC5319-2.6YD5 TR 


576-1904-2-ND 
576-1906-1-ND 
576-1906-2-ND 


2.5V, 500mA yiCap High PSRR 


ULDO Regulator NEW! - TSOT-23-5 
2.6V, 500mA Cap High 

ULDO Regulator NEW!................. TSOT-23-5 
2.6V, 500mA Cap High PSRR 

ULDO Regulator NEW!.... seuss TSOT-23-5 


3264.00/3,000 
213 1.70 1.28 
3264.00/3,000 


MIC5320-NNYMT TR 
MIC5320-PGYD6 TR 


MIC5320-PGYD6 TR 


576-1921-2-ND 
576-1922-1-ND 


576-1922-2-ND 


2.85V/2.85V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW/...............6-MLF 
3.0V/1.8V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW!........ TSOT-23-6 
3.0V/1.8V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW‘........ TSOT-23-6 


3815.00/5,000 
140 112 84 


2151.00/3,000 


MIC5319-2.6YML TR 
MIC5319-2.6YML TR 


MIC5319-2.7YML TR 


576-2865-1-ND 
576-2865-2-ND 


576-1907-1-ND 


2.6V, 500mA High PSRR "Cap ULDO 
Regulator 
2.6V, 500mA High PSRR yCap ULDO 
Regulator 
2.7V, 500mA pCap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!.............eeeee 6-MLF 


2.25 1.80 1.35 
5625.00/5,000 


2.25 1.80 1.35 


MIC5320-PGYMT TR 
MIC5320-PGYMT TR 


MIC5320-PKYML TR 


576-1923-1-ND 
576-1923-2-ND 


576-1924-1-ND 


3.0V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 
3.0V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!. 6-MLF 
3.0V/2.6V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 


M535 1:22 292. 
3815.00/5,000 
1:53) 122 7292 


MIC5319-2.7YML TR 
MIC5319-2.8YML TR 
MIC5319-2.8YML TR 


576-1907-2-ND 
576-2866-1-ND 
576-2866-2-ND 


2.7V, 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!............ ee 6-MLF 
2.8V, 500mA High PSRR yCap ULDO 
Regulator 
2.8V, 500mA High PSRR uCap ULDO 
Regulator 


5625.00/5,000 
2.25 1.80 1.35 


5625.00/5,000 


MIC5320-PKYML TR 
MIC5320-PKYMT TR 


MIC5320-PKYMT TR 


576-1924-2-ND 
576-2873-1-ND 


576-2873-2-ND 


3.0V/2.6V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 
3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA 

uCap ULDO Regulator 
3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA 

uCap ULDO Regulator 


3815.00/5,000 
USS 22192) 


3815.00/5,000 


MIC5319-2.9YML TR 
MIC5319-2.9YML TR 


MIC5319-3.0YML TR 


576-1908-1-ND 
576-1908-2-ND 


576-1909-1-ND 


2.9V, 500mA 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!. 
2.9V, 500mA 500mA pCap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!. 
3.0V, 500mA 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!. 


2.25 1.80 1.35 
5625.00/5,000 


2:25) 1:80) 1.35 


MIC5320-PMYMT TR 
MIC5320-PMYMT TR 
MIC5320-PPYML TR 


576-2874-1-ND 
576-2874-2-ND 
576-1569-1-ND 


3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 
3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 
3.0V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 


153° 1:22 292 
3815.00/5,000 
1:53) d22 92 


MIC5319-3.0YML TR 
MIC5319-3.3YD5 TR 


MIC5319-3.3YD5 TR 


576-1909-2-ND 
576-1910-1-ND 


576-1910-2-ND 


3.0V, 500mA 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW!. 

3.3V, 500mA Cap High PSRR 
ULDO Regulator NEW............. 

3.3V, 500mA Cap High PSRR- 
ULDO Regulator NEW!. 


5625.00/5,000 
213 1.70 1.28 
3264.00/3,000 


MIC5320-PNYMT TR 
MIC5320-PNYMT TR 
MIC5320-SFYMT TR 


576-1925-1-ND 
576-1925-2-ND 
576-1926-1-ND 


3.0V/2.85V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 

3.0V/2.85V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW!. 6-MLF 

3.3V/1.5V, 150mA Dual High Pei 
uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 


53" 1.227 292 
3815.00/5,000 
153" 1227 292 


MIC5319-3.3YML TR 
MIC5319-3.3YML TR 


MIC5319-5.0YML TR 


576-2867-1-ND 
576-2867-2-ND 


576-2868-1-ND 


3.3V, 500mA High PSRR uCap ULDO 
Regulator 
3.3V, 500mA High PSRR yCap ULDO 
Regulator 
5.0V, 500mA High PSRR uCap ULDO 
Regulator 


2.25 1.80 1.35 
5625.00/5,000 
2.25 1.80 1.35 


MIC5320-SFYMT TR 
MIC5320-SGYD6 TR 
MIC5320-SGYD6 TR 


576-1926-2-ND 
576-1658-1-ND 
576-1658-2-ND 


3.3V/1.5V, 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW!...............6-MLF 
3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 


uCap ULDO Regulator .............. TSOT-23-6 
3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator. ............2.: TSOT-23-6 


3815.00/5,000 
140 112 .84 


2151.00/3,000 


MIC5319-5.0YML TR 


576-2868-2-ND 


5.0V, 500mA High PSRR yiCap ULDO 


MIC5320-SGYMT TR 
MIC5320-SGYMT TR 
MIC5320-SJYD6 TR 


576-2875-1-ND 
576-2875-2-ND 
576-1927-1-ND 


3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 
3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
uCap ULDO Regulator 


6-MLF 
3.3V/2.5V, 150mA Dual High Performance 


uCap ULDO Regulator NEW!. TSOT-23-6 


LSS ie 2 2592) 
3815.00/5,000 
140 1.12 84 


Regulator 5625.00/5,000 
MIC5319YML TR 576-1299-1-ND Adj., 500mA High PSSR pCap ULDO 

Regulator 2.25 1.80 1.35 
MIC5319YML TR 576-1299-2-ND Adj., 500mA High PSSR pCap ULDO 

Regulator. 5625.00/5,000 
MIC5320-GFYD6 TR 576-1911-1-ND 1.8/1.5V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘........ TSOT-23-6 140 112 .84 


MIC5320-GFYD6 TR 
MIC5320-H4FYD6 TR 


576-1911-2-ND 
576-1912-1-ND 


1.8/1.5V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW! . TSOT-23-6 
2.4V/1.5V 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘........ TSOT-23-6 


2151.00/3,000 
140 1.12 84 


MIC5320-SJYD6 TR 
MIC5320-SJYMT TR 
MIC5320-SJYMT TR 


576-1927-2-ND 
576-1928-1-ND 
576-1928-2-ND 


3.3V/2.5V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!........ TSOT-23-6 
3.3V/2.5V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!...............6-MLF 
3.3V/2.5V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘... .. 6-MLF 


2151.00/3,000 
USS 225 92. 


3815.00/5,000 


MIC5320-H4FYD6 TR 
MIC5320-H4FYMT TR 


MIC5320-H4FYMT TR 


576-1912-2-ND 
576-2869-1-ND 


576-2869-2-ND 


2.4V/1.5V 150mA Dual High Performance 
uCap ULDO Regulator NEW! . TSOT-23-6 
2.4V/1.5V Dual High Performan 
uCap ULDO Regulator .... 
2.4V/1.5V Dual High Performance 150mA 


2151.00/3,000 


53 1:22.92) 


MIC5320-SKYMT TR 
MIC5320-SKYMT TR 
MIC5320-SMYMT TR 


576-1929-1-ND 
576-1929-2-ND 
576-1930-1-ND 


3.3V/2.6V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!...............6-MLF 
3.3V/2.6V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘...............6-MLF 
3.3V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW‘... . 6-MLF 


SSR 225592) 
3815.00/5,000 


Seen l22 eo? 


uCap ULDO Regulator... 3815.00/5,000 
MIC5320-JGYML TR 576-1568-1-ND 2.5V/1.8V Dual High Performance 150mA 

uCap ULDO Regulator .... 1.68 1.34 1.01 
MIC5320-KGYML TR 576-1913-1-ND 2.6V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW............... 6-MLF 1.68 1.34 1.01 
MIC5320-KGYML TR 576-1913-2-ND 2.6V/1.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW! 6-MLF 4190.00/5,000 


MIC5320-SMYMT TR 
MIC5320-SSYD6 TR 
MIC5320-SSYD6 TR 


576-1930-2-ND 
576-1931-1-ND 
576-1931-2-ND 


3.3V/2.8V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!. 6-MLF 
3.3V/3.3V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!........ TSOT-23-6 
3.3V/3.3V, 150mA Dual High Performance 

uCap ULDO Regulator NEW!........ TSOT-23-6 


3815.00/5,000 
140 1.12 .84 


2151.00/3,000 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PICREL 


ian Through Technology™ 


LDO REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. di 25 100 
MIC5320-SPYMT TR | 576-2876-1-ND | 3.3V/3.0V Dual High Performance 150mA MIC5330-PNYMLTR | 576-1943-2-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual wCap ULDO 
uCap ULDO Regulator .... pee aizb) ep) Regulator NEW! ................0.... 4315.00/5,000 
MIC5320-SPYMT TR | 576-2876-2-ND —_| 3.3V/3.0V Dual High Performance 150mA MIC5330-PPYMLTR | 576-1944-1-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual uCap ULDO 
uCap ULDO Regulator .... 3815.00/5,000 Regulator NEW! .......0........0.... 173 1/38) 1,04 
MIC5321-LLYMTTR | 576-1932-1-ND | 2.7V/2.7V, 150mA Dual High Performance MIC5330-PPYMLTR | 576-1944-2-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual uCap ULDO 
uCap ULDO Regulator NEWS... 6-MLF 1.53 1.22 92 Regulator NEWE!...........0....... 4315.00/5,000 
MIC5321-LLYMTTR | 576-1932-2-ND | 2.7V/2.7V, 150mA Dual High Performance MIC5330-SFYMLTR | 576-2881-1-ND | 3.3V/1.5V, Dual 300mA Cap 
uCap ULDO Regulator NEWS... 6-MLF 3815.00/5,000 ULDO Regulator.... 1.73 1.38 1.04 
MIC5321-MMYD6 TR | 576-1933-1-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance MICS330-SFYMLTR = | 576-2881-2-ND | 3.3V/1.5V, Dual 300mA uCap 
HCap ULDO Regulator MEWH...... TSOT-23-6 | AEMO S112, 84 wicsago-sevML TR | 676-2880-1-no | a3urLav Dual So0mA ida aha) 
MIC5321-MMYD6 TR | 576-1933-2-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High Performance ULDO Regulator Htap ae aa a 
uCap ULDO Regulator NEW........ TSOT-23-6 2151.00/3,000 : FRE : : : 
MIC5321-PGYMT TR | 576-1934-1-ND | 3.0V/1.8V, 150mA Dual High Performance MICS S0 SeyML Th au conc 4315.00/5,000 
uCap ULDO Regulator NEWf............. 6-MLF 153 1.22 92 " opener ani mates 
MIC5321-PGYMT TR | 576-1934-2-ND | 3.0V/1.8V, 150mA Dual High Performance MIGS0SNYML Th eae core 173 198 104 
uCap ULDO Regulator NEW/.............. 6-MLF 3815.00/5,000 MIC5330-SNYMLTR | 576-2883-2-ND 3.3V/2.85V, Dual 300mA Cap 
MIC5321-PKYMT TR | 576-2877-1-ND 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA ULDO Regulator... 4315.00/5,000 
uCap ULDO Regulator S-MLF 140 1.12 84 MIC5330-SPYML TR | 576-1945-1-ND | 3.3V/3.0V, 300mA Dual uCap ULDO 
MIC5321-PKYMT TR 576-2877-2-ND 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA Regulator NEW! 00.00.00... 1.73 1.38 1.04 
uCap ULDO Regulator... 3500.00/5,000 MIC5330-SPYML TR | 576-1945-2-ND | 3.3V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO 
MIC5321-PPYMLTR | 576-2878-1-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA Regulator NEW! 4315.00/5,000 
Cap ULDO Regulator... 153 1.22 92 MIC5330-SRYMLTR | 576-1946-1-ND | 3.3V/3.2V, 300mA Dual yCap ULDO 
MIC5321-PPYMLTR | 576-2878-2-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA Regulator NEW! 1.73 1.38 1.04 
uCap ULDO Regulator... 3815.00/5,000 MIC5330-SRYMLTR | 576-1946-2-ND | 3.3V/3.2V, 300mA Dual Cap ULDO 
MIC5321-SSYD6 TR | 576-1935-1-ND | 3.3V/3.3V, 150mA Dual High Performance Regulator NEWT... 4315.00/5,000 
uCap ULDO Regulator NEW!......TSOT-23-6 140 112 84 MIC5330-SSYML TR | 576-1947-1-ND | 3.3V/3.3V, 300mA Dual yCap ULDO 
MIC5321-SSYD6 TR | 576-1935-2-ND —_ | 3.3V/3.3V, 150mA Dual High Performance Regulator NEW: 1.73 1.38 1.04 
uCap ULDO Regulator NEW........ TSOT-23-6 2151.00/3,000 MIC5330-SSYMLTR | 576-1947-2-ND | 3.3V/3.3V, 300mA 
MIC5322-MFYMT TR | 576-3048-1-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA Regulator NWI... 4315.00/5,000 
uCap ULDO Regulator .... Sate? 92 MIC5335-PGYMT TR | 576-1948-1-ND 3.0V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO 
MIC5322-MFYMT TR 576-3048-2-ND 28V/A5V D i Regulator NEW!.....0....00..... 198 158 1.19 
HSN Dual High Rerformance:150mz. MIC5335-PGYMTTR | 576-1948-2-ND _ | 3.0V/1.8V, 300mA Dual uCap ULDO 
uCap ULDO Regulator .... 3815.00/5,000 4940.00/5,000 
MIC5322-MGYMT TR | 576-3033-1-ND | 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA 00/5} 
Cap ULDO Regulator... 1.53 1.22 92 MICS335-SMYMT TR] 576-2884-1-ND PP cs ia ace 
MIC5322-MGYMT TR | 576-3033-2-ND | 2.8V/1.8V Dual High Perf 150mA zt : : : 
ee ULDO Reguitor ce 9818.00/6,000 MIC5335-SMYMT TR | 576-2884-2-ND IW Dual 200nA Fgh Performance ae 
MIC5322-NNYMT TR | 576-3038-1-ND gi a eonance 150mA eee MIC5335-SPYMT TR | 576-1949-1-ND | 3.3V/3.0V, 300mA Dual uCap ULDO oe 
uCap ULDO Regulator .... 531. : Regulator NEW! 198 158 119 
MIC5322-NNYMT TR | 576-3038-2-ND | 2.85V Dual High Performance 150mA wics335-spYmT TR | 576-1949-2-No | 3.3V/3.0V, 300mA Dual Cap UL 
uCap ULDO Regulator 3815.00/5,000 Regulator MEW! cc. 4940.00/5,000 
MIC5322-PMYMT TR | 576-3028-1-ND — | 3.0V/2.8V Dual High Performance TIOSHEDOT SMUT IR] STEAGTT-TND | DBV/1.5V, Dual 30OmA Cap 
Cap ULDO Regulator .... 1.53 1.22 92 il ULDO Regulator. 2.08 166 1.25 
MIC5322-PMYMT TR | 576-3028-2-ND 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA MIC5335-2.8/1.5YMT TR | 576-1611-2-ND 2.8V/1 "5V Dual 300mA uCap : ; 2 
uCap ULDO Regulator 3815.00/5,000 ULDO Regulator... 5190.00/5,000 
MIC5322-PNYMT TR | 576-3049-1-ND —_ | 3.0V/2.85V Dual High Performance MIC29150-3.3WT 576-1104-ND 3.3V, 1.5A High-Current LDO Re 3.58 2.87 2.23 
uCap ULDO Regulator .... 153 1.22 92 MIC29150-3.3WU 576-1105-ND 3.3V, 1.5A High-Current LDO Rei 358 287 2.23 
MIC5322-PNYMT TR 576-3049-2-ND 3.0V/2.85V Dual High Performance 150mA MIC29150-5.0WT 576-1106-ND 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. e568 2.87) 2103 
uCap ULDO Regulator... 6-MLF 3815.00/5,000 MIC29150-5.0WU 576-1107-ND 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. 358 287 2.23 
MIC5322-PPYMT TR | 576-3018-1-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA MIC29150-12WT 576-2206-ND 42V, 1.5A High-Current LDO 
uCap ULDO Regulator .... ieee alee ep Regulator NEW!.....00...0.. 58) 287 i2-2e 
MIC5322-PPYMT TR | 576-3018-2-ND —_| 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA MiC29150-12WU 576-2207-ND 72V, 1.5A High-Current LDO 
Cap ULDO Regulator .... 3815.00/5,000 Regulator NEWP!.....00...000..... 3.58 2.87 2.23 
MIC5325-1.2YMT TR | 576-3085-1-ND | 1.2V, 400mA ULDO Regulator with MIC29151-3.3WT 576-2210-ND 3.3V, 1.54 High-Current LDO 
Ultra-Low |Q NEW!... 1.98 158 1.19 Regulator NEW!..... Scestcs 80) o:0si 2.86) 
MIC5325-1.2YMT TR | 576-3085-2-ND | 1-2V, 400mA ULDO Regulator with MIC29151-3.3WU 576-1108-ND 3.3V, 1.5A High-Current LDO Re 3.78 3.03 2.36 
Ultra-Low 10 NEWE... 4940.00/5,000 MIC29151-5.0WT 576-1109-ND 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. 2178s 0302.36 
MIC5325-1.5YMTTR | 576-3086-1-ND | 1.5V, 400mA ULDO Regulator with MIC29151-5.0WU 576-1110-ND 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. 378 3.03 2.36 
Ultra-Low 10 NEW!... 1.98 1.58 1.19 MIC29151-12WT 576-2208-ND 12V, 1.5A High-Current LDO 
MIC5325-1.5YMTTR | 576-3086-2-ND | 1.5V, 400mA ULDO Regulator with Regulator NEW: 3.78 3.03 2.36 
Ultra-Low 10 NEWS... 4940.00/5,000 MIC29151-12WU 576-2209-ND  Realiets ee Aiea Os De 
MICS325-1.8YMT TR | $76-3087-1-ND | 7.8V, 400mA ULDO Regulator with MIGoUIEDNT STEERER Adi. High-Gurrent LO five Sea oe 
Ultra: ow 10 NEWE:. 185" NE3 MIC29152WU TR 576-1112-1-ND | Adj. High-Current LO Ri 3.78 3.03 236 
MIC5325-1.8YMTTR | 576-3087-2-ND | 1.8V, 400mA ULDO Regulator with MIGoa1ROWULTR pean ie a HiakeGinett mata Ren 1 sean 
Ultra-Low 10. NEW... 040.075.0009 MIC29201-3.3WT 576.2212.ND | 33V, 400mA LDO Volt. Reg ‘ 
f 3V, . Reg. 3.26 261 2.03 
MICS330-MFYML TR) 976-1936-1-ND CRs: WEWIE uCap ULDO eameaticea ca MIC29201-3.3WU 576-2213-ND 3.3V; 400mA LDO Volt. Reg. NEW! 3.26 261 2.03 
eae : : : MIC29201-3.3YM 576-2214-ND 3.3V, 400mA LDO Volt. Reg. NEW! 239 «191 1.49 
MIGESSO-MFYML TR RS TGgi SSO uous) 2-8V/1.5V, 300mA Dual uCap ULDO MIC29201-4.8WU 576-2215-ND 4.85V, 400mA LDO Volt. Reg. NE 326 261 2.03 
Regulator NEW....... 4315.00/5,000 MIC29201-5.0WT 576-2216-ND 5V, 400mA LDO Volt. Reg. NE! 3.26 2.61 2.03 
MIC5330-MGYMLTR | 576-1937-1-ND | 2.8V/1.8V, 300mA Dual uCap ULDO MIC29201-5.0WU 576-1113-ND 5V, 400mA LDO Voltage Reg. 3.26 2.61 2.03 
Regulator NEW!....... 1.73 1.38 1.04 MIC29201-12WU 576-2211-ND 12V, 400mA LDO Volt. Reg. NI 3.26 2.61 2.03 
MIGESSO-MGYMLTR | RSTGgI2S geome) @-8V/1.8V, 300mA Dual uCap ULDO MIc29202WT 576-2217-ND Adj., 400mA LDO Volt. Reg. NEW! 371 297 231 
Regulator NEW!....... 4315.00/5,000 MIc29202WU 576-1114-ND Adj., 400mA LDO Voltage Reg. .. a7 207 2131 
MIC5330-MKYMLTR | 576-1938-1-ND | 2.8V/2.6V, 300mA Dual yCap ULDO MIc29204YM 576-1115-ND 5V and Adj., 400mA LDO Volt. Reg 2.63 211 1.64 
Regulator NEW!....... 1.73 1.38 1.04 MIC29300-12WT 576-1118-ND 12V, High-Current LDO Reg. 439 3.51 2.73 
MIC5330-MKYML TR | 576-1938-2-ND — | 2.8V/2.6V, 300mA Dual ap ULDO MIC29300-3.3WT 576-1119-ND 3.3V, High-Current LDO Re 439 3.51 2.73 
Regulator NEW/....... 4315.00/5,000 MIC29300-3.3WU 576-1120-ND 3.3V, High-Current LDO Re 439 351 273 
MIC5330-MMYML TR | 576-1939-1-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual uCap ULDO MIC29300-5.0WT 576-1121-ND 5V, High-Current LDO Reg. 439 351 273 
Regulator NEW....... 1.73 1.38 1.04 MIC29300-5.0WU 576-1122-ND 5V, High-Current LDO Reg. 439 351 273 
MIC5330-MMYML TR | 576-1939-2-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO MIC29300-12WU 576-2222-ND 12V, High-Current LDO Reg. NEW! 439 351 273 
Regulator NEW....... 4315.00/5,000 MIc29301-12WT 576-2223-ND 12V, High-Current LDO Reg. NEW!. 439 3.51 2.73 
MIC5330-NNYML TR | 576-2879-1-ND | 2.85V/2.85V, Dual 300mA \1Cap MIC29301-3.3WT 576-2224-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. NEW! 439 351 273 
ULDO Regulator. 1.73 1.38 1.04 MIC29301-3.3WU 576-1123-ND 3.3V, High-Current LDO Reg...... Ae) iil 78) 
MIC5330-NNYML TR | 576-2879-2-ND | 2.85V/2.85V, Dual 300mA yCap MIC29301-5.0WT 576-2225-ND 5V, High-Current LDO Reg. NEW! 439 351 273 
ULDO Regulator... 4315.00/5,000 MIC29301-5.0WU 576-2226-ND 5V, High-Current LDO Reg. NEW! 439 351 2.73 
Mic29302WwT 576-1124-ND Adj., High-Current LDO Reg 439 3.51 2.73 


MIC5330-OGYML TR 


576-1940-1-ND 


2.9V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO 


MIC29302WU TR 
MIC29302WU TR 


576-1125-1-ND 
576-1125-2-ND 


Adj., High-Current LDO Reg. 
Adj., High-Current LDO Reg. 


3.51 


39 
1901.25/750 


2.73 


Regulator NEW’....... Weve 1:38) 1204 
MIC5330-OGYMLTR | 576-1940-2-ND 2.9V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO 

Regulator NEW! 4315.00/5,000 
MIC5330-PGYML TR 576-1941-1-ND 3.0V/1.8V, 300mA 

Regulator NEW!....... 1.73 1.38 1.04 
MIC5330-PGYML TR 576-1941-2-ND 3.0V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO 

Regulator NEW! 4315.00/5,000 
MIC5330-PUYML TR 576-1942-1-ND 3.0V/2.5V, 300mA 

Regulator NEW!....... 1.73 1.38 1.04 
MIC5330-PJYML TR 576-1942-2-ND 3.0V/2.5V, 300mA Dual Cap ULDO 

Regulator NEW!....... 4315.00/5,000 
MIC5330-PMYMLTR | 576-2880-1-ND 3.0V/2.8V, Dual 300mA Cap 

ULDO Regulator. 73) 9 138) 1104 
MIC5330-PMYMLTR | 576-2880-2-ND 3.0V/2.8V, Dual 300mA Cap 

ULDO Regulator. 4315.00/5,000 


MIC5330-PNYML TR 


576-1943-1-ND 


3.0V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 
Regulator NEW!... 


1.73 1.38 1.04 


MIC29303WT 576-2227-ND Adj., High-Current LDO Reg. NEI 5.58 447 3.48 
MIC29303WU 576-1126-ND Adj., High-Current LDO Reg....... 5.58 447 3.48 
MIC29310-3.3WT 576-2228-ND 3.3V, 3.0A Fast-Response LDO 

Regulator NEW! inky year TG} 
MIC29310-3.3WU 576-2229-ND 3.3V, 3.0A Fast-Response LDO 

Regulator NEW! 00... SrlSe 2525 61.96 
MIC29312WU 576-1751-5-ND Adj., 3.0A Fast-Response LDO 

Regulator NEW! 0.0... 3.69 296 2.30 
MIC29310-5.0WU 576-2230-ND 5.0V, 3.0A Fast-Response LDO 

Regulator NEW! 0-263-3  3.15 252 1.96 
MIC29312WT 576-2231-ND Adj., 3.0A Fast-Response LDO 

Regulator NEW!..... 0-220-5 3.69 2.96 2.30 
MIC29371-3.3WT 576-2232-ND 3.3V, 750mA LDO Volt. Reg. NEI 0-220-5 3.74 2.99 2.33 
MIC29371-5.0WT 576-1127-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg. 0-220-5 3.74 2.99 2.33 
MIC29371-5.0WU 576-1128-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg. 0-263-5 3.74 2.99 2.33 

(Continued) 
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RoHS Compliant 


Innavatian Through Technology" 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. iu 25 100 
MiC29371-3.3WU 576-1752-5-ND | 3.3V, 750mA LDO Voltage MIC38300HYHLTR | 576-2960-2-ND | Adj., 3.0A Low Noise High 
Regulator NEW’....... T0-263-5 3.74 299 2.33 Efficiency Regulator. 3475.00/1,000 
MIC29372WT 576-1129-ND Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 0-220-5 3.74 2.99 2.33 MIC39100-1.8WS 576-1170-ND 1.8V, 1A Low Voltage LDO Re 1.78 142 1.07 
MIC29372WU TR 576-1130-1-ND —_| Adj., 750mA LDO Voltage Reg. T0-263-5 3.74 299 2.33 MIC39100-2.5WSTR | 576-1171-1-ND | 2.5V, 1A Low Voltage LDO Re 1.78 1.42 1.07 
MIC29372WU TR 576-1130-2-ND _| Adj., 750mA LDO Voltage Reg. T0-263-5 1618.50/750 MIC39100-2.5WS TR | 576-1171-2-ND _| 2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg.. 2272.50/2,500 
MIC29500-3.3WT 576-1142-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 0-220 7.08 567 478 MIC39100-3.3WS 576-1172-ND 3.3V, 1A Low Voltage LDO Re 178 142 1.07 
MIC29500-5.0WT 576-1143-ND 5V, High-Current LDO Reg T0-220 7.08 5.67 4.78 MIC39100-5.0WS 576-1173-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Reg. 178 142 1.07 
MIC29501-3.3WT 576-2238-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. NEW!.10-220-5 814 6.52 5.50 MIC39101-1.8YM 576-1780-5-ND | 1.8V, 1A Low Voltage LDO 
MIC29501-3.3WU 576-1144-ND 3.3V, High-Current LDO Reg... T0-263-5 814 652 5.50 Regulator NEW! ccc. 203 162 1122 
MIC29501-5.0WT 576-2239-ND 5V, High-Current LDO Reg. NEW!....T0-220-5 8.14 6.52 5.50 MIC39101-2.5YM 576-1781-5-ND 2.5V, 1A Low Voltage LDO 
MIC29501-5.0WU 576-2240-ND BV, High-Current LDO Reg. NEW!...10-263-5 814 652 5.50 Regulator MEW! cco 2.03 1.62 1.22 
MIC29502WT 576-1145-ND Adj., High-Current LDO Reg...... TO0-220-5 814 652 5.50 MIC39101-3.3YM 576-1782-5-ND 3.3V, 1A Low Voltage LDO 
MIC29502WU 576-2241-ND Adj., High-Current LDO Reg. NEW!..T0-263-5 814 6.52 5.50 Regulator NEWS... 203 1.62 1.22 
MIC29502WU TR 576-1146-1-ND | Adj., High-Current LDO Re T0-263-5 8.14 6.52 5.50 MIC39101-5.0YM 576-1174-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Reg. SOIC 2.03 1.62 1.22 
MIC29502WU TR 576-1146-2-ND__| Adj., High-Current LDO Reg... 10-263-5 3876.75/750 MIC39102YM 576-1175-ND Adj., 1A Low Voltage LDO Reg SOIC 2.03 1.62 1.22 
MIC29503WT 576-2242-ND Adj., High-Current LDO Reg. NEW!..10-220-5 7.92 6.34 5.35 MIC39150-1.8WT 576-2302-ND 1.8V, 1.5A Low Ce Lb0 
MIC29503WU 576-1147-ND Adj., High-Current LDO Reg.............T0-263-5 7.92 6.34 5.35 Regulator NEWS... 297 238 1.85 
MIC29510-3.3WT 576-2243-ND 3.3V, 5A Fast-Response LDO z 76. 
Rie Me Tomes sat amy am | HapeaT |SteaueNo [2st Teton tbo” wees 
MIC29512WT 576-2246-ND Adj, 5A Fast-Response LDO ° Regulator NEW! 297 238 1.85 
Regulator NEW....... TO-220-5 5.88 4.71 3.97 ; : ; 
MIC39150-2.5WU 576-1177-ND 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Re 297 238 1.85 
MIC29710-3.3WT 576-2251-ND 3.3V, 7.5A Fast-Response LDO MIC39151-1.8WU 576-2304-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO 
nicsenoWT eeaaped Nh Aen aeRO ie T0-220-3 841 7.58 6.72 Regulator NEW! 0... 3.15 252 1.96 
Regulator NEWL...... 70-220-5 8.80 7.92 7.03 MIGS9151-2.50T ETE reD SR WE ED Bie ato) acs 
MIC2S750-3.3WWT aime ook: 7 54 High Current LDO 10.247-3 OCR MIc39151-2.5WU 576-2306-ND | 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO 
9 delclichiies : : : Regulator MEW! 315 252 1.96 
MIC29750-5.0WWT | 576-2254-ND 5.0V, 7.5A High Current LDO Mic39300-1.8WT 576-2307-ND 4.8V. 3A Low Voltage LDO 
Regulator NEW....... T0-247-3 12.31 11.09 9.83 ? Regulator NEW! 371 297 231 
MIC29752WWT 576-1157-ND Adj., High-Current LDO Re T0-247-5 13.46 11.85 1051 | — - - - 
MIC37100-1.5WS 576-1161-ND 4.5V, 1A Low Volt. uCap LDO Reg......S0T-223 1.60 128 96 He ey Bee TEND _ a Ta vote ioe REQanreenrnrn 3.71 2.97 2.31 
MIC37100-1.8WS 576-1756-5-ND | 1.8V, 1A Low Volt. wCap LDO : Regulator WEWT. ail 267 aE 
Regulator NEW! .SOT-223 1.60 1.28.96 e : : : 
Mic37100-2.5WS 576-1162-ND | 2.5V, 1A Low Volt. uCap LDO Reg,....S0T-223. 1.60. 1.28.96 Mea a SMU TR pee ea aha) 2: ay Se Volos 100 Reo. a aera 
MIC37100-3.3WS 576-1163-ND 3.3V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg.......SOT-223 1.60 1.28 .96 : : 
MIC37101-1.8YM 576-1757-5-ND | 1.8V' 1A Low Voltage uCap LDO MIC39301-1.8WU 576-1180-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg... 407 3.26 254 
Regulator NEW!..... 155 124 93 MIC39301-2.5WU 576-1181-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. 4.07 3.26 2.54 
MIC37101-2.1YM 576-1758-5-ND —_| 2.1V, 1A Low Voltage Cap LDO MIC39500-1.8WU 576-1783-5-ND —_| 1.8V, 5A Low Voltage LDO 
Regulator NEW! {SSeS MIC39500-2.5WT 576-2309-ND aor ga law valuage LO a md ntl 
MIC37101-2.5YM 576-1759-5-ND | 2.5V, 1A Low Voltage yap LDO pee ad 
Regulator NEWE... 6.58 4.47 3.77 
Regulator NEW'....... 155 1.24 .938 
MIC37101-3.3YM 576-1760-5-ND 33V, 1A Low Voltage Cap LDO Ae ene See ; By _ ae Vote LD0 Re 558 4.47 3.77 
Regulator NEW!... ibelsy zz! RR} 1 a 4 ow Voltage 
MIC37102WR 576-2256-ND Adj., 1.0A Low Volt. wCap LDO Regulator NEWI.............. 5.88 4.71 3.97 
Regulator NEW!.... Wes) 148) dt MIC39501-1.8WU 576-2311-ND 1.8V, 5A Low Voltage LDO 
MIC37102YM 576-1761-5-ND Adj, 1A Low Voltage Cap LDO Regulator NEWE!.............. 5.88 4.71 3.97 
Regulator NEW... 155 124 93 MIC39501-2.5WU 576-2312-ND 2.5V, 5A Low Voltage LDO 
MIC37139-1.8YS 576-2257-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage uCap LDO Regulator NEW! T0-263-5 5.88 4.71 3.97 
Regulator NEW!....... 2.43 1.94 1.46 MIC49150-0.9WR 576-2345-ND 0.9V, 1.54 Low Voltage LDO 
MIC37150-1.5WR 576-2258-ND 1.5V, 1.5A Low Voltage uCap LDO Regulator NEW: 5SPAK 439 3.51 2.73 
Regulator NEW....... 257 2.06 1.60 MIC49150-0.9YMM | 576-2346-ND 0.9V, 1.5A Low Voltag 
MIC37150-2.5WR 576-2259-ND 2.5V, 1.5A Low Voltage Cap LDO Regulator NEW! ..8-MSOP 3.67 2.94 2.29 
Regulator NEW....... 257 2.06 1.60 MIC49150-1.2WR 576-1804-5-ND | 1.2V, 15A, Low Voltage LDO 
MIC37150-3.3WR 576-2260-ND 3.3V, 1.5A Low Voltage uCap LDO Regulator NEW! 439 351 273 
Regulator NEW! 257 2.06 1.60 MIC49150-1.2YMM | 576-1805-5-ND | 1.2V, 1.5A Low Voltage LDO 
MIC37150-1.8WR 576-1762-5-ND | 1.8V, 1.54 Low Vol Regulator NEW! co. 3.67 2.94 2.29 
Regulator NEW!... 2.57 2.06 1.60 MIC49150-1.5WR 576-2347-ND 1.5V, 1.5A Low Voltage LDO 
MIC37151-1.5WR 576-1164-ND 7.5V, 1.5A Low Volt. Cap LDO Reg. 329 263 205 Regulator NEW! ccc. 439 3.51 2.73 
MIC37151-1.8WR 576-2261-ND 1 ay, 7 oS ae Voltage uCap LDO Roe atta ane MIC49150-1.5YMM | 576-1806-5-ND | 1.5V, 1.5A Low Voltage LDO 
‘egulator 1 femrery i i Regulator NEWE.............. 3.67 2.94 2.29 
MIC37151-2.5WR 576-2262-ND 2.5V, 8 oun Voltage uCap LDO oa ashey OR MIC49150-1.8WR 576-2348-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO 
egulator sins : ‘ i Regulator NEW! 439 351 273 
MIC37151-3.3WR 576-2263-ND 3.3V, 1.5A Low Voltage uCap LDO MIC49150-1.8YMM | 576-2349-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO 
Regulator NEW!... 3.29 263 2.05 Regulator NEWE ................ 3.67 2.94 2.29 
MIC37152WR 576-1165-ND Adj., 1.54 Low Volt. Cap LDO Reg. 2.97 2.38 1.85 MIC49150WR 576-1227-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg 439 351 273 
MIC37152YM 576-2264-ND Adj, 1.5A Low Voltage pCap LDO MIC49150YMM 576-1228-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg 3.67 2.94 2.29 
Regulator NEWS....... 2.00 1.60 1.20 MIC49200-1.0WR 576-1807-5-ND —_| 1.0V, 2A Low Voltage LDO NEW! 3.20 256 1.99 
MIC37252WR 576-1763-5-ND | Adj., 2.5A Low Voltage uCap LDO MIc49200-1.2WR 576-1465-1-ND | 1.2V, 2A Low Voltage LDO. 3.20 256 1.99 
Regulator NEW!....... 2.30 1.84 1.43 MIC49200-1.2WR 576-1465-2-ND 1.2V, 2A Low Voltage LDO. 1384.50/750 
MIC37252WU pi GaIZES SND) Adj. 2.54 Low Voltage uCap LDO MIC49200-1.8WR 576-1808-5-ND | 1.8V, 2A Low Voltage LDO NEW! 3.20 256 1.99 
Regulator NEW! 2.33 1.86 1.40 Mic4g200wR 576-1809-5-ND —_| Adj., 2A Low Voltage LDO NEW! 3.20 256 1.99 
MIC37300-1.5WR 576-2265-ND ae ister MEW Bata aera MIC49300-0.9WR 576-1810-5-ND | 0.9V, 3.0A Low Volt. LDO Reg. NEW!.5-SPAK 5.28 4.23 3.57 
sia z ! 3 MIC49300-1.2WR 576-1811-5-ND | 1.2V, 3.0A Low Volt. LDO Reg. NEW!. 528 4.23 3.57 
MIC37300-1.8WR 576-2266-ND tev eae vonage Cap LDO va Gute MIC49300-1.5WR 576-1812-5-ND _| 1.5V, 3.0A Low Volt. LDO Reg. NEW!.5-SPAK 5.28 4.23 3.57 
eguiator eins 5 : : MIC49300-1.8WR 576-1813-5-ND __| 1.8V, 3.0A Low Volt. LDO Reg. NEW!..5-SPAK 5.28 4.23 3.57 
MIC37300-2.5WR 576-2267-ND oy: aoa ae uCap LDO mae ua eee MIc49300WR 576-1229-ND Adj., 3.0A Low Voltage LDO Reg... 5.28 423 3.57 
iiea7400 aR SSA) 3 aa ite Voltage aGan z 3 5 MIC49500-0.9WR 576-1814-5-ND | 0.9V, 5A Dual Supply Low Voltage High 
: aes Bandwidth LDO NEW.......... 970 7.76 6.55 
MIC37301-1.5WR 576-1166-ND 1 ier Velaag LDO Reg itt a ra MICASEOOr a lalla Dag ©.9V, 5A Dual Supply Low Voltage High 
ot. -1166- oN, 3. . : : s . Bandwidth LDO NEW! 9.70 7.76 6.55 
MIC37301-1.8WR pic 2osh Damm) |.8V, 3A Low Voltage uCap LDO MIC49500-1.2WR 576-1816-5-ND | 1. W, BK Dual Supply Low Vatage igh 
Regulator NEW! a) S28) ey , Bandwidth LO NEW! 970 7.76 6.55 
MIC37301-2.5WR ica ag) SV. SA Low Voltage Fie aSeep oe Mic49500-1.2WwU 576-1817-5-ND | 1.2V, 5A Dual Supply Low Voltage High 
9 as s : : Bandwidth LDO NEW... T0-263-7 9.70 7.76 6.55 
MICSTSO1-3.3WR (SIE © 3V. 3A Low Voltage uCap LOO ame MIc4g500WR 576-1466-1-ND | 5A Dual Supply Low Voltage High 
He ANG | i eked Bandwidth LDO 9.70 7.76 6.55 
MiGs 7a0eWh aieea TNS Adj., 3.0 Low Voltage Cap LDO MIC49500WR 576-1466-2-ND | 5A Dual Supply Low Voltage High 
Regulator NEW!... 4.23 3.39 2.64 a os 
MIC37302WR TR 576-1167-1-ND _| Adj., 3.0A Low Volt. cap eg. 4.23 3.39 2.64 Bandwidth LDO. 4620.00/750 
MIC37302WR TR 576-1167-2-ND Adj MIC49500WU. 576-2189-ND Adj., 5A Dual Supply Low: Voltage High 
- -2-| ij. 3.0A Low Volt. Cap LDO Reg. 1833.00/750 
MIC37302WU 576-1766-5-ND _| Adj. 3.0A Low Voltage Cap LDO Bandwidth LDO NEWI...............T0-263-7 9.70 7.76 6.55 
Rosulator MEW? 353 283 2.20 MIC68200-1.2YML TR | 576-1953-1-ND | 1.2V, 2A Sequencing LDO 
et ator bee : : : Regulator NEW! 0... 3.22 2.58 2.01 
MIC37501-1.5WR 576-2272-ND 1.5V, 5A Low Voltage Cap LDO : 
Regulator NEW!... 548 4.39 3.70 MIC68200-1.2YML TR | 576-1953-2-ND ie 24 Sequencing LDO Rees 
5 5 7 egulator i i 
HEAT eee eae eae weap LOO ai 18 aR MIC68200-1.5YMLTR | 576-1954-1-ND | 1.5V, 2A Sequencing 
x 7 -ND | 25V. 5A Low Voltage uc ‘ 3 y Regulator NEWE.................... 3.22 2.58 2.01 
MICRON a ceca NER Bip Ag) DAH MIC68200-1.5YML TR | 576-1954-2-ND | 1.5V, 2A Sequencing LDO 
MIC37501-3.3WR 576-2275-ND 3.3V, 5A Low Voltage Cap LDO Regulator NEWI.............. 8940.00/5,000 
Regulator NEW!... 548 439 3.70 MIC68200-1.8YML TR | 576-1469-1-ND 1.8V, 2A Sequencing LDO Regulator .....10-MLF 3.22 2.58 2.01 
MIC37502WR 576-2276-ND Adj., 5A Low Voltage Cap LDO MIC68200-1.8YML TR | 576-1469-2-ND 1.8V, 2A Sequencing LDO Regulator ..... 10-MLF 8940.00/5,000 
Regulator NEW'....... 550 440 3.72 MIC68200-2.5YML TR | 576-1955-1-ND 2.5V, 2A Sequencing LDO 
MIC37502WU 576-2277-ND Adj., 5A Low Voltage Cap LDO wyicse2o0-2 6¥ML TR EERE steanletor NEW!. aes 3.22 2.58 2.01 
Regulator NEW!... SoS) 74:13. 2:21 2. i ea OV, equencing 
MIC38300HYHLTR | 576-2960-1-ND —_| Adj., 3.0A Low Noise High Regulator NEW! cco: 8940.00/5,000 
Efficiency Regulator... 5.56 445 3.76 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Micrel Digi-Key Price Each 


‘ORS (Continued) 


Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: = oS Comphant, : wmiGa42T¥M 576-1193-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
Micrel Digi-Key iad Price Each Bipolar/CMOS/DMOS Process. as 2k 
Part No. Part No. Description 125 100 wica421YN 576-2317-ND _| 9A Peak Low-Side MOSFET Di 
WMIC68200-3.3YML TR | 576-2896-1-ND | 3.3V, 2A Sequencing LDO Regulator ... 322258 2.01 CMOS/DMOS Process NEW. 485 148 1.11 


MIC68200-3.3YML TR | 576-2896-2-ND 3.3V, 2A Sequencing LDO Regulator 8940.00/5,000 MIC4421ZM 576-1792-5-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 

MIC68200YML TR 576-2897-1-ND Adj., 2A Sequencing LDO Regulator. 3.22 258 2.01 CMOS/DMOS Process NEWE.............. 8-SOIC 148 118 89 
MIC68200YML TR 576-2897-2-ND Adj., 2A Sequencing LDO Regulator. 8940.00/5,000 MIC4421ZN 576-1520-5-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 

MIC68220YML TR 576-1612-1-ND Adj., 2A Dual LDO Regulator. 5.82 4.66 3.93 Bipolar/CMOS/DMOS Process 1.78 142 1.07 


MIC68220YML TR 576-1612-2-ND | Adj., 2A Dual LDO Regulator. 17750.00/5,000 Mic4421zT 576-1521-5-ND —_| 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC68400-1.8YML TR | 576-2898-1-ND —_| 1.8V, 4A Sequencing LDO Regulator 4.97 398 3.10 CMOS/DMOS Process . T0-220-5 3.138 2.51 1.95 
MIC68400-1.8YML TR | 576-2898-2-ND | 1.8V, 4A Sequencing LDO Regulator 13815.00/5,000 MIC4422AYM 576-2318-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC68400YML TR 576-2899-1-ND | Adj. , 4A Sequencing LDO Regulator. 4.97 3.98 3.10 CMOS/DMOS Process NEWH............8-SOIC__1.90__1.52_1.14 
MIC68400YML TR 576-2899-2-ND__| Adj. , 4A Sequencing LDO Regulator.... 13815.00/5,000 MIC4422AYN 576-2319-ND a ea Baw Side Most Deva Bipolar/ arr 
MIC69101-1.8YML TR | 576-3070-1-ND | 1.8V, 1A, Single Low Voltage, ialeaaooyiA TA FETAL OA Posie Low-Side MOSEET Driver 
Miceato-1 avML TR FERRER oe regulator 2.66 213° 1.86 Bipolar/CMOS/DMOS Process......... B-SOIC 1.55 1.24 98 
; WibOReaok MIC4422YM TR 576-1194-2-ND —_| 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
‘egulator. 7375.00/5,000 A 7 
Mice9103YML TR 576-3067-1-ND Adj., 1A, Single Low Voltage Bipolar/CMOS/DMOS Process........:.-:-- 8-SOIC 1985.00/2,500 
fang : MIC4422YN 576-1195-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
ULDO Regulator. @ieS HUE Bipolar/CMOS/DMOS Process. 485 148 1.11 
MIC69103YML TR 576-3067-2-ND _—_| Adj., 1A, Single Low Voltage, MIC44227N 576-2320-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
ULDO Regulator. 7375.00/5,000 CMOS/DMOS Process NEW!. 1.78 1.42 1.07 
MIC69151-1.8YML TR | 576-3072-1-ND | 1.8V, 1.5A, Single Low Voltage, Mic44227M 576-1793-5-ND —_| 9A Peak Low Side MOSFET Driver Bipolar 
ULDO Regulator. 2.99 240 1.87 CMOS/DMOS Process NEW!. 8-SOIC 148 1.18 89 
MIC69151-1.8YML TR | 576-3072-2-ND | 1.8V, 1.5A, Single Low Voltage, Mic4422z7T 576-2321-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
ULDO Regulator. 8315.00/5,000 CMOS/DMOS Process NEW!.........T0-220-5 3.13 251 1.95 
MIC69153YML TR 576-3073-1-ND _| Adj., 1.5A, Single Low Voltage, MIC4423YM 576-2322-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
ULDO Regulator. 299 240 1.87 CMOS/DMOS Process NEW!. 8-SOIC 158 1.26 95 
MIC69153YML TR 576-3073-2-ND | Adj., 1.5A, Single Low Voltage, MIC4423YN 576-1196-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
ULDO Regulator. 8315.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.48 1.98 1.49 
MIC69301-1.2WR 576-3053-ND 1.2V, 3A, Single Low Voltage, Mic4423vwM 576-2323-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
ULDO Regulator. 455 3.64 2.83 CMOS/DMOS Process NEW........... 16-SOIC 2.48 1.98 1.49 
MIC69302WR 576-2986-ND Adj., 3A, Single Low Voltage, MIC4423ZN 576-1197-ND Dual a Meek toe Siae MOST Driver Raree ae 
i | tf ipolari TOCess K i : 
MIC69502WR 576-1613-ND Adl_5A youn LOO Regulator... 626 ai 123 MIc44232WM 576-1794-5-ND Oat aa Peak row side NOSE Driver Bipelet Page Oran cies 
MIC4424YM 576-1198-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MOSFET DRIVERS Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1.58 1.26 95 
RoHS Compliant MIC4424YM TR 576-1546-1-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
: : CMOS/DMOS Process 8-SOIC 158 1.26 95 
Micrel Digi-Key wr Price Each MIC4424YM TR 576-1546-2-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
Part No. Part No. Description : Pkg. 125100 CMOS/DMOS Process. OIC 2016.00/2,500 
MIC44F18YML TR 576-2718-1-ND | 6A Non-Inverting High Speed MOSFET MIC4424YN 576-1199-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
Driver... 2.00 1.60 1.20 Bipolar/CMOS/DMOS Process 8-Dip 2.48 1.98 1.49 
MIC44F18YML TR 576-2718-2-ND 6A Inverting High Speed MOSFET MIC4424YWM 576-1795-5-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
Driver... 5000.00/5,000 CMOS/DMOS Process NEW..........16-SOIC 2.48 1.98 1.49 
MIC44F18YMME 576-1501-ND 6A Inverting HS MOSFET Drive 2.25 1.80 1.35 MIC4424ZN 576-1200-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MIC44FI9YML TR 576-2719-1-ND | 6A Inverting High Speed MOSFET Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.35 1.88 1.41 
Driver... 2.00 1.60 1.20 MIC4424Z2WM 576-2324-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC44F19YML TR 576-2719-2-ND | 6A Inverting High Speed MOSFET CMOS/DMOS Process NEW...........16-SOIC 2.38 1.90 1.43 
Driver... 5000.00/5,000 MIC4425YM 576-1796-5-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC44F19YMME 576-1502-ND 6A Inverting HS MOSFET Driver. 2.25 1.80 1.35 CMOS/DMOS Process NEW. 158 1.26 95 
MIG44F20YMME 576-1503-ND 6A Inverting HS MOSFET Drive 2.25 1.80 1.35 MIC4425YN 576-1201-ND PETES CMOS MOS Irae. Driver Rta tesaryis 
CA eDuah pe SE toy pier Ooce UB Sooners MICaa252WM 576-2325-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
: 3 ; i : CMOS/DMOS Process NEW........... 16-SOIC 2.38 1.90 1.43 
MIC4103YM 576-1589-ND 400V Half-Bridge MOSFET Driver..... 3.83 3.06 2.38 iancadbevnr 576-1623-5-ND | Dual 1A Peak Low-Side MOSFET 
MIC4104YM 576-1590-ND 400V Half-Bridge MOSFET Driver TTL. 3.83 3.06 2.38 i seek oR 
MIC4120YME 576-1445-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Drivel 208 1.66 1.25 -1909-1- ; ; ‘ 
Mic4120YML TR 576-1480-1-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Drive 236 189 1.47 ie aaah eae is Peak Low-Side MOSFET AB a BB 
MIC4120YML TR 576-1480-2-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver... 1339.00/1,000 ens 
MIC4123YME 576-1447-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIGC 2.25 1.80 1.35 MICCEYNTH protege ND 4825,00/2,500 
MIC4124YME 576-1448-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIC_ 2.25 1.80 1.35 mica426vMM 576-1524-5-ND : 
MIC4125YME 576-1449-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIC 225 1.80 1.35 163 130 98 
MIC4126YME 576-1185-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC4426YN 576-1203-ND 
Driver... 2.25 180 1.35 1.70 1.36 1.02 
MIC4126YMME 576-1788-5-ND | Dual 1.5 Peak Low-Side MOSFET MIC4426ZM 576-1797-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
Driver NEW!. 2.38 1.90 1.43 Driver NEW!... 1.35 1.08 .81 
MIC4127YME 576-1186-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC4426ZN 576-2326-ND Dual 1.58 Peak Low-Side MOSFET 
Driver... 2.25 180 1.35 Driver NEWS... 163 130 98 
MIC4127YML TR 576-2716-1-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC4427YM 576-1525-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOS 
Driver... 2.25 180 1.40 Driver 1.43 1.14 86 
MIC4127YML TR 576-2716-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC4427YM TR S7E-T2OT-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
Driver... 6250.00/5,000 Driver. 143° 1.14 86 
MIG4T27YNIME 576-1789-5-ND __| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MICd427YM TR Cael mag) Oval 1.5A Peak Low-Sida MOSFET Pomnnecn 
Driver NEW!. 238 1.90 1.43 ae 
mic4128yME 576-1450-ND —_| Dual 1.5 Peak Low-Side MOSFET MICAM27YMIM TR (ieee ala) Dual 1-58 Peak Low-Side MOSFET A agp 65 
Driver... 225 CO ico = : = 
MIc4128YML TR 576-2717-1-ND _| Dual 1.5A MOSFET Driver. 225 180 1.40 MIGHAZTYMIMTR | 676-T547-2ND_— | Dual 5A Peak Low-Side MOSFET Panne 
MIC4128YML TR 576-2717-2-ND | Dual 1.5A MOSFET Driver. 6250.00/5,000 Mica427YN 576-1205-ND ae: 
MIC4128YMME 576-1790-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 170 136 1.02 
Driver NEW!. 2:38) 1:90) 1:43 MIC4427ZM TR 576-1548-1-ND 
MIC4129YME 576-1446-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Drivel 2.08 1.66 1.25 135 1.08 81 
MIC4129YML TR 576-1791-1-ND 6A Peak Low-Side MOSFET MIC4427ZM TR 576-1548-2-ND 
Driver NEW!.. 2.36 1.89 1.47 1728.00/2,500 
MIC4129YML TR 576-1791-2-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET MIC4427ZN 576-1526-5-ND 
Driver NEW!. 6565.00/5,000 163 130 98 
MIC4416YM4 TR 576-1187-1-ND _| IttyBitty"™ Low-Side MOSFET Driver..SOT-143 1.29 1.08 86 MIC4428YM TR 576-1206-1-ND 
MIC4416YM4 TR 576-1187-2-ND _| IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver ....SOT-143 1677.00/3,000 1431.14 86 
MIC4417YM4 TR 576-1188-1-ND _| IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver...SOT-143 1.29 1.08 86 MIC4428YM TR 576-1206-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
MIC4417YM4 TR 576-1188-2-ND _| IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver ....SOT-143 1677.00/3,000 Driver. 1825.00/2,500 
MIC4420YM TR 576-1189-1-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver MIC4428YMM 976-1527-5-ND Dual ish Peak Low-Side MOS ener 
Bipolar/CMOS/DMOS Process...........- 8SOIG 143 114 86 1 : : 
mic4420yM TR 576-1189-2-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver MicaeeyN cele) Ova! |.5A Peak Low-Side MOSFET ABR Bie ati 
Bipolar/CMOS/DMOS Process... 1825.00/2,500 : : = 
micaazovmin ST6-2314-ND | GA Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar MICAADE EM ia 0) 15 Pouk Low Side MOSFET 135 108 81 
CMOS/DMOS Process NEWl...........8-MSOP 1.63 1.30 98 ica4e8zN 576-2328-ND Dual 1.5A Peak Low: : i 4 
MIC4420YN 576-1190-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Driver NEW!... 163 130 .98 
Bipolar/CMOS/DMOS Process............:++++ 8-Dip 1.70 1.36 1.02 MIC4429YM 576-1528-5-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC4420ZM 576-1191-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver CMOS/DMOS Process 8-SOIC 1.43 114 #86 
Bipolar/CMOS/DMOS Process............. 8-SOIC 1.35 1.08.81 Mic4429YMM 576-2329-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC4420ZN 576-1192-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver CMOS/DMOS Process NEW!. ...8-MSOP 1.63 1.30 98 
Bipolar/CMOS/DMOS Process .....8-Dip 1.63 1.30 .98 MIC4429YN 576-2330-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
Mic4420zT 576-2315-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ CMOS/DMOS Process NEW!. 1.70 1.36 1.02 
CMOS/DMOS Process NEWI.......... TO-220-5 2.75 220 1.71 MIC4429ZM 576-1799-5-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC4421AYM 576-2316-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ CMOS/DMOS Process NEW!. 8SOIC 1.35 1.08 81 
CMOS/DMOS Process NEW!... 8SOIC 190 152 114 (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each 


MOSFET DRIVERS (Continued) 


RoHS C liant Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
a TER: oe eee MIC2562A-1YM 576-1090-ND PCMCIA/CardBus Socket Power 
i a Controller. 2.30 1.84 1.38 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 MIC2562A-1YTS 576-1742-5-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power 
MIC4429ZN 576-1207-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Controller NEW! eo .16-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
Bipolar/CMOS/DMOS Process... s 1.63 1.30.98 MIC2563A-0YSM 576-2187-ND Dual-Slot PCMCIA/CardBus Power 
MIC4451YM 576-1208-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 20S) 162 1222 Controller NEWE............00... Guy iil aI} 
MIC4451YN 576-1209-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 243 1.94 1.46 : nee x 
wica4sizt 576-1529-5-ND _| 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 3.96 317 247 MICS 63/1 YSM I Oa eam) Ou Slot PCMCIA/CardBus Power aio Gia ata 
MIC4452YM 576-1530-5-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 203 1.62 1.22 ? igre ; : ‘ : 
MIC4452YM TR 576-1210-1-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 203 162 1.22 MIG2SOAATYIS eae TD seer eis power ae SiR BLS 
MIC4452YM TR 576-1210-2-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2592.50/2,500 : Gee : per ear ae ‘ : 3 
MiC4452YN 576-1211-ND _| 12 Peak Low-Side MOSFET Driver. 243 1.94 1.46 | MiG2568-0YSM ica eam On Sct PCM A CardBus Power ee aay 
ee plea eee pon ret owe Site MOS ET ee $96 317 247 | miceseovas 576-2989-ND __[CableCARD™ Power Switc 412330257 
Driver NEW!. 4.21 337 2.62 
MIC4467ZN 576-2332-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET 
Driver NEW!. 4.01 3.21 2.50 ee eee 
Mic4467ZWM 576-2333-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET 2 ompien 
Driver NEW! AOI 3/21) 2150 Micrel Digi-Key Price Each 
MIC4468YN 576-2334-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Driver NEW!. 421 3.37 2.62 LM4040CYM3-2.5TR | 576-1046-1-ND —_|2.5V, Precision Micropower Shunt 
MIc4468YWM 576-2335-ND Causd 1.28 Fea Low-Side MOSFET Sea oars Voltage Reference S0T-23 725A 
the - E 3 B LM4040CYM3-2.5 TR 576-1046-2-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
MIC4468ZN 576-2336-ND usd 1.28 Fak Low-Side MOSFET Pee ae Voltage Reference S0T-23 702.00/3,000 
- = = = LM4040CYM3-4.1 TR | 576-2568-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
MIc4468ZWM 576-1213-ND Gud 12R Peak Low-Side MOSFET Sano Voltage Reference S0T-23.«72~=COBACAY 
MIC4469YN 576-1214-ND Quad 1.24 Peak Low-Side MOSFET : ‘i LM4040CYM3-4.1 TR | 576-2568-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
Driver... 421 337 2.62 Voltage Reference. SOT-23 702.00/3,000 
MIC4469YWM 576-1215-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET LM4040CYM3-5.0TR | 576-2569-1-ND 5.0V Precision Micropower Shunt 
Driver... 421 3.37 2.62 Voltage Reference. SOT-23 72 54 41 
Mic4469zwM 576-2337-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET LM4040CYM3-5.0TR | 576-2569-2-ND 5.0V Precision Micropower Shunt 
Driver NEW!. 401 3.21 2.50 Voltage Reference. SOT-23 702.00/3,000 
MIc5011YM 576-1230-ND Minimum Parts High/Low-Side LM4040DYM3-2.5 TR 576-1047-1-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
MOSFET Driver 3.51 2.81 2.19 Voltage Reference. SOT-23 60 A534 
MIC5011YN 576-2351-ND Minimum Parts High/Low-Side : LM4040DYM3-2.5 TR 576-1047-2-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
MOSFET Driver NEW! 4.21 3.37 2.62 Voltage Reference SOT-23 585.00/3,000 
MIC5013YM 576-1231-ND Protected High/Low-Side MOSFET LM4040DYMS3-4.1 TR 576-1048-1-ND 4.096V, Precision Micropower Shunt 
Driver... 3.51 281 2.19 Voltage Reference. SOT-23 60 45 34 
MIC5O1YN SIGE EREH AD) role ced Hoh towsteNOStEL mo oF Om LM4040DYM3-4.7 TR | 576-1048-2-ND _[4.096V, Precision Micropower Shunt 
MIcs014YM 576-2352-ND _|High/Low-Side MOSFET Driver NEI 205 164 1.23 LMA040DVE3-5.0 TR CREE eT ee SOT 2 See wey 
MIC5OT4YM TR 576-1233-1-ND __ | High/Low-Side MOSFET Driver 205 164 123 : Voltage Reference P af 2a of 
yee a ee ara Henin Slee MO srEL Diet Bae aoe oe toe LM4040DYM3-5.0TR | 576-2570-2-ND _|5.0V Precision Micropower Shunt 
MIC5015YM 576-1235-ND High/Low-Side MOSFET Driver 205 1.64 1.23 Voltage Reference. SOT-28 585.00/3,000 
MIC5015YN 576-2353-ND High/Low-Side MOSFET Driver NE! 935 1.88 1.41 LM4041CYM3-ADJ TR 576-1049-1-ND Adj., Prec. MPU Shunt Volt. Ref. af 54 41 
MIC5018YM4 TR 576-1238-1-ND __ | IftyBitty™ High-Side MOSFET Driver....SO1-143 155 1.24 93 LM4041CYM3-ADJ TR) 576-1049-2-ND | Adj., Prec. MPU Shunt Volt. Ref. 702.00/3,000 
MIC5018YM4 TR 576-1238-2-ND __| IttyBitty™ High-Side MOSFET Driver....SOT-143 2382.00/3,000 LM4041CYM3-1.2TR | 576-2571-1-ND —_1.225V Precision Micropower Shunt 
MIC5020YM 576-1818-5-ND |Current Sensing Low-Side MOSFET Voltage Reference. m $4 Al 
Driver NEW! 28) 74) 130 LM4041CYM3-1.2TR | 576-2571-2-ND 1.225V Precision Micropower Shunt 
MIC5021YM 576-2354-ND High Speed, High-Side MOSFET Voltage Reference. 702.00/3,000 
Driver NEW! .8-SOIC 2.30 1.84 1.38 LM4041DYM3-1.2TR | 576-2572-1-ND —_|1.225V Precision Micropower Shunt 
MIC502TYM TR 576-1239-1-ND  |High Speed, High-Side MOSFET Driver...8-SOIC 2.30 1.84 1.38 Voltage Reference 60 45 34 
MIC5021YM TR 576-1239-2-ND —_| High Speed, High-Side MOSFET Driver... 8-SOIC 2945.00/2,500 LM4041DYM3-1.2 TR | 576-2572-2-ND —_|1.225V Precision Micropower Shunt 
MIC5021YN 576-1240-ND High Speed, High-Side MOSFET Driver......8-Dip 2.50 2.00 1.56 Voltage Reference 585.00/3,000 
LM4041DYM3-ADJ TR | 576-2573-1-ND Adj. Precision Micropower Shunt 
n° Voltage Reference. 60 A5 34 
in : L aerated LM4041DYM3-ADJ TR | 576-2573-2-ND Adj. Precision Micropower Shunt 
in Lecelesy Lid Voltage Reference SOT-23 585.00/3,000 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
LMG7101AYMS5 TR 576-2574-1-ND | Low Power Op Amp... 88 66 50 J 
LMC7101AYM5 TR 576-2574-2-ND | Low Power Op Am 858.00/3,000 echnology RoHS Compliant 
LMC7101BYM5 TR 576-2575-1-ND | Low Power Op Am| 68 51 39 i Digi-Key Price Eachse 
LMC7101BYM5 TR 576-2575-2-ND Low Power Op Amp... 663.00/3,000 I Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC860YC5 TR 576-2931-1-ND Teeny™ Ultra Low Power Op Amp iets) gy) 5 Teak 
MICBGOYC5 TR 576-2931-2-ND | Teeny™ Ultra Low Power Op Amp. 7755.0073,000 ay CCT Coy eee ee 8 SOC ean ee 
MIC861YC5 TR 576-2932-1-ND | Teeny™ Ultra Low Power Op Am §c70-5 135 1413 ° 90 u SiGe ey -63V, uP Supervisory Circult MEW : : ; 
MIC861YC5 TR 576-2932-2-ND | Teeny™ Ultra Low Power Op Am 1755.00/3,000 MIC706SMY S161957-5:ND)|2.93V, uP Supervisory Circult NEW! tae Coo 
MIC862YM8 TR 576-2933-1-ND _| Dual Ultra Low Power Op Amp 173 138 1.04 MIC706TMY 576-2411-ND 3.08V, UP Supervisory Circuit NEW! 144 1.20.96 
MIC862YM8 TR 576-2933-2-ND __| Dual Ultra Low Power Op Amp 2649.00/3,000 MIC708MY pubes 23ND) 4.AV, uP Supervisory Circuit NEW! Asay 1:20) 98 
MIC863YM8 TR 576-2034-1-ND [Dual Ultra Low Power Op Amp 158 (1.26 95 MIC708SMY 576-2413-ND 2.93V, uP Supervisory Circuit NEW! 144 1.20.96 
MIC863YM8 TR 576-2934-2-ND Dual Ultra Low Power Op Amp 2418.00/3,000 MIC708TMY 576-2414-ND 3.08V, UP Supervisory Circuit NEW!... 8-SOIC 144 1.20 .96 
MIC910YM5 TR 576-2935-1-ND | 135MHz, 2.4mA Low Power Op Amp..SOT-23-5 1.58 1.26 95 MIC809-5SUY TR 576-2903-1-ND _|2.93V, Microprocessor Supervisory 
MIC91OYM5 TR 576-2935-2-ND | 135MHz, 2.4mA Low Power Op Amp.. SOT-23-5 2418.00/3,000 Circuit... = 80 60 45 
MIC911YM5 TR 576-3000-1-ND | 105MHz, 1.25mA LP Op Amp... SOT-23-5 158 1.26 95 MIC809-5SUY TR 576-2903-2-ND — |2.93V, Microprocessor Supervisory 
MICOTTYMS TR 576-3000-2-ND | 105MHz, 1.25mA LP Op Amp SOT-23-5 2418.00/3,000 Circuit... 2 780.00/3,000 
MIC6211YM5 TR 576-1314-1-ND IttyBitty™ Operational Am, SOT-23-5 80 60 45 MIC809-5SYC3 TR 576-2904-1-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory 
MIC6211YM5 TR 576-1314-2-ND IttyBitty™ Operational Amp.. SOT-23-5 780.00/3,000 Circuit... Re 96 S720 254 
MIC7111YM5 TR 576-2900-1-ND | 1.8V, IttyBitty™ R-R Input/Output MIC809-5SYC3 TR 576-2904-2-ND —_|2.93V, Microprocessor Supervisory 
Op Amp ... S0T-23-5 75 6350 Circuit... 936.00/3,000 
MIC7111YM5 TR 576-2900-2-ND | 1.8V, IttyBitty™ R-R Input/Output MIC809JUY TR 576-2905-1-ND —_|4.0V, Microprocessor Supervisory 
MIC7122YMM TR 576-1317-1-ND Rais Ral 1.33 eee Gircult a) kg 
a a \all-tO-Rall & nt a 7 = 
MIC7122YMM TR 576-1317-2-ND _| Rail-to-Rail Dual Op Am 1695.00/2,500 MICBOSJUY TR SSA ZND ie : lca Supervisory ean 
MIC7221YM5 TR 576-2901-1-ND _| IttyBitty™ R-R Input Comparator 68 51 39 Micaealian seca (A eV td a 
MIC7221YM5 TR 576-2901-2-ND | lityBitty™ R-R Input Comparator 663.00/3,000 cnet LErOPTORSSSO! OUREHVISOly: 2 f & 
MIC7300YM5 TR 576-1319-1-ND —_| High Output Driver R/R Op Amp... 72 SAA MeL sereanae : : : 
MIC7300YM5 TR 576-1319-2-ND | High Output Driver R/R Op Amp.......... SOT-23-5 702.00/3,000 MICB09LUY TR 576-2906-2-ND eee Supervisory Pear 
jE MIC809MUY TR 576-2907-1-ND 4.38V, Microprocessor Supervisory 
REL POWER SWITCHES Circuit... _ 80 60 45 
(ough Technology" RoHS Compliant MIC809MUY TR 576-2907-2-ND 4.38V, Microprocessor Supervisory 
page DigiKey BricslEnclizg MICBO9RUY TR 576-1321-1-ND pane rocessor Reset Circuit 80 os 
al ely pesetntan oh eee MIC809RUY TR 576132-2ND [2.63V Mi : Reset Circui ~780.00/3,000 
5 z a hi - =o" A icroprocessor Reset Circur i i, 
MIC2560-0YWM SEALER POM Cate socket Sutening age agg ote MIC809RYC3 TR 576-1442-1-ND _ |2.63V Microprocessor Reset Circuit 96 72 5A 
MIC2560-1YWM 576-2184-ND PCMCIA Card Socket Switching 4 ‘ ? MIC809RYC3 TR 576-1442-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circui 936.00/3,000 
Matrix NEW!......... 416 3.33 2.59 MIC809SUY TR 576-2908-1-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory 
MIC2561-0YM 576-2185-ND PCMCIA Card Socket Switching Circuit a $0 60-45 
Matrix NEW!.......... 2.90 2.33 1.81 MIC809SUY TR 576-2908-2-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory 
MIC2561-1YM 576-2186-ND PCMCIA Card Socket Switching Circuit 780.00/3,000 
Matrix NEW!............. 290 233 1.81 MIC809TUY TR 576-2909-1-ND 3.08V, Microprocessor upervisory 
MIC2562A-OYMTR | 576-1089-1-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power Circuit... SOT-23. 80 60 45 
Controller. 


2.30 184 1.38 MIC809TUY TR 576-2909-2-ND —_|3.08V, Microprocessor Supervisory 
MIC2562A-OYMTR — | 576-1089-2-ND —_| PCMCIA/CardBus Socket Power Circuit s SOT-28 780.00/3,000 
Controller 14-S0IC 2945.00/2,500 (Continued) 
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Micrel Digi-Key ae Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC810LUY TR 576-2910-1-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-17YM5 TR | 576-2674-2-ND —_/1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit... . 80 60 45 Supervisor..... 1755.00/3,000 
MIC810LUY TR 576-2910-2-ND ee Microprocessor Supervisory Sania can MIC2774N-22YM5 TR | 576-2675-1-ND —_2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Ircul 00/3, Supervisor... ies) ak} 1) 
MIC810MUY TR 576-2911-1-ND Bie Microprocessor Supervisory aA MIC2774N-22YM5 TR_ | 576-2675-2-ND —_| 2.25, Dual Micro-Power Low Voltage 
ircuit.. : j AS Supervisor..... 1755.00/3,000 
MIC810MUY TR 576-2911-2-ND 4.38V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-23YM5 TR | 576-2676-1-ND 2.34V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circui 780.00/3,000 Supervisor.... 35) 313) 9290 
MIC810RUY TR 576-2912-1-ND 2.63V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-23YM5 TR_ | 576-2676-2-ND 2.34V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circul 80 60 45 Supervisor... so 1755.00/3,000 
MIC810RUY TR 576-2912-2-ND 2.63V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-28YM5 TR_ | 576-2677-1-ND 2.81V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit... 780.00/3,000 Supervisor.... ipels) Thais) 90 
MIC810RYC3 TR 576-1443-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 96 R24 MIC2774N-28YM5 TR_ | 576-2677-2-ND 2.81V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC810RYC3 TR 576-1443-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 936.00/3,000 Supervisor... .. SOT-23-5 1755.00/3,000 
MIC810TUY TR 576-2913-1-ND 3.08V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-29YM5 TR | 576-1101-1-ND 2.93V, Dual uP Low Volt. Supervisor. 0T-23-5 135 113 90 
Circuit 80 60 45 MIC2774N-29YM5 TR | 576-1101-2-ND —_|2.93V, Dual uP Low Volt. Supervisor.. SOT-23-5 1755.00/3,000 
MIC810TUY TR 576-2913-2-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-31YM5 TR | 576-1102-1-ND__[3.09V, Dual uP Low Volt. Supervisor..SOT-23-5 1.35. 1.13 90 
Circuit. 780.00/3,000 MIC2774N-31YM5 TR | 576-1102-2-ND —_3.09V, Dual P Low Volt. Supervisor. SOT-23-5 1755.00/3,000 
Mic811JUY TR 576-2914-1-ND 4.0V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-44YM5 TR_ | 576-2678-1-ND eae Dual Micro-Power Low Voltage 1g an a 
Circuit... SOT-143-4 96 pue 54 upervisor..... 35) g i 
MIC811JUY TR 576-2914-2-ND 4.0V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-44YM5 TR_ | 576-2678-2-ND 4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit. . SOT-143-4 936.00/3,000 Supervisor..... 1755.00/3,000 
MIC811LUY TR 576-1324-1-ND 4.63V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 96.72 —54 MIC2774N-46YM5 TR’ | 576-2679-1-ND 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC811LUY TR 576-1324-2-ND | 4.63V Microprocessor Reset Circuit....... SOT-143 936.00/3,000 Supervisor..... 135 113  .90 
MIC811MUY TR 576-2915-1-ND 4.38V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-46YM5 TR_ | 576-2679-2-ND 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circui 96 72 54 Supervisor 1755.00/3,000 
mics14MUY TR 576-2915-2-ND 4.38V, Microprocessor Supervisory MIC2775-28YM5 TR 576-2680-1-ND 2.81V, pP Voltage Supervisor ipl 98 78 
Circu 936.00/3,000 MIC2775-28YM5 TR 576-2680-2-ND 2.81V, pP Voltage Supervisor 1521.00/3,000 
MicaTiRUY TR 57620164-ND 12.63V. Mi Supeni MIC2775-29YM5 TR | 576-2681-1-ND —_/2.93V, uP Voltage Supervisor i? | Go. 7 
Crit sora Pe MIC2775-29YM5 TR | 576-2681-2-ND —_‘|2.93V. uP Voltage Supervisor 1521.00/3,000 
Mics14RUY TR 576-2916-2-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory MIC2775-31YM5 TR | 576-2682-1-ND —_|3.09V, uP Voltage Supervisor 117 98 78 
Circuit. S0T-143-4 936.00/3,000 MIC2775-31YM57R__ | 576-2682-2-ND__|3.09V, uP Voltage Supervisor 1521.00/3,000 
MIC811SUY TR 576-1325-1-ND __|2.93V Microprocessor Reset Circuit......SOT-143 96 72 54 MIC2775-44YM5 TR | 576-2683-1-ND —_|4.43V, uP Voltage Supervisor 117 9878 
MIC811SUY TR 576-1325-2-ND | 2.93V Microprocessor Reset Circuit......S0T-143 936.00/3,000 MIC2775-44YMSTR | 576-2683-2-ND | 4.43V, uP Voltage Supervisor 1521.00/3,000 
MicatiTUY TR 576-1326-1-ND 3.08V Mi + MIC2775-46YM5 TR 576-2684-1-ND 4.68V, iP Voltage Supervisor ital? 98 78 
- ai i icroprocessor Reset Circul -SOT-143 96 Ge aS i 
MICBtITUY TR 576-1326-2-ND  |3.08V Mi bbe MIC2775-46YM5 TR | 576-2684-2-ND —_‘/4.68V, yP Voltage Supervisor 1521.00/3,000 
psc -O8V Microprocessor Reset Circuit.....S0T-143 936.00/3,000 MIC2776H-YM5TR | 576-2685-1-ND _| uP Low Voltage Supervisor 126 1.05 | 84 
MIC812LUY TR 576-2917-1-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory MIC2776H-YMS TR 576-26852-ND Fe Low Volt a 5 P 7 = 7638.00/3 000 
Circuit SOT-143-4 96.7254 : peer BE DO Cage Sup Ov SOF Paes 
~ ~ MIC2776L-YM5 TR 576-2686-1-ND uP Low Voltage Supervisor 1.26 1.05 84 
MIC8I2LUY TR ore 2917 7Nb ae Microprocessor Supervisory sar4aes Sarno Ont MIC2776L-YM5 TR — | 576-2686-2-ND —_| uP Low Voltage Supervisor 1638.00/3,000 
wict2MuY TR once  |O —— paar a ee MIC2776N-YM5TR | 576-1103-1-ND —_| )P Low Voltage Supervisor 1.26 105 84 
Siero oa pate ICroprorssedSUpervisoly 50T-143-4 [ceo MIC2776N-YM5 TR 576-1103-2-ND __|P Low Voltage Supervisor 1638.00/3,000 
Mic812MUY TR 576-2918-2-ND —_| 4.38V, Microprocessor Supervisory MICZ777-20YMS TR /iSzGe2Ga ZING roe al Micros owaRL OW Tea Ge dss. 
Circuit... wees SOT143-4 936.00/3,000 MIC2777-29YM57R | 576-2687-2-ND —_|2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812SUY TR 576-2919-1-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory Supervisor..... 1911.00/3,000 
Circu SOT-143-4 967254 MIC2777-31YM5 TR | 576-2688-1-ND —_|3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812SUY TR 576-2919-2-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory Supervisor... 147 1.23 .98 
Circu SOT-143-4 936.00/3,000 Fi 2688-2 eros 
Mics12TUY TR 576-2920-1-ND —_|3.08V, Microprocessor Supervisory MC2777 YM TR ED cnn ae Power'/ow Voltage eRuenBar 
Circuit SOT143-4 96 7254 MIC2777-46YM5 TR | 576-2689-1-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812TUY TR 576-2920-2-ND 3.08V, Microprocessor Supervisory Supervisor... Ayn 29) 98 
ircuit.. .00/3, 777- 5 576-2689-2- .68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit .$0T-143-4 936.00/3,000 MIC2777-46YM5 TR 6-2689-2-ND —_|4.68V, Dual Micro-Power Low Vol 
MIC1232MY TR 576-1053-1-ND —_| uP Supervisory Circui 145 116 87 Supervisor..... 1911.00/3,000 
MIC1232MY TR 576-1053-2-ND | wP Supervisory Circuit... 1855.00/2,500 MIC2778-1YM5TR | 576-2690-1-ND _| Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1232NY 576-2132-ND uP Supervisory Circuit NE’ 1.73 1.38 1.04 Hysteresis SOT-23-5 145 116 .87 
MIC1810-5UY TR 576-2578-1-ND Microprocessor Reset Circuit. 93 78 62 MIC2778-1YM5 TR 576-2690-2-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1810-5UY TR 576-2578-2-ND —_| Microprocessor Reset Circuit. 1209.00/3,000 0T-23-5 2226.00/3,000 
1810- 576-2577-1-| icroprocessor Reset Circuit. 2 Ti J 778-2YM5 576- -1- 
MIC1810-10UY TR 76-2577-1-ND | Mi Reset Circui 93 8 62 MIC2778-2YM5 TR 6-2691-1-ND 
MIC1810-10UY TR 576-2577-2-ND —_| Microprocessor Reset Circuit. 1209.00/3,000 SOT-23-5 145 116 87 
MIC1815-10UY TR 576-1056-1-ND Microprocessor Reset Circuit. 98 nf68 62) MIC2778-2YM5 TR 576-2691-2-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1815-10UY TR 576-1056-2-ND Microprocessor Reset Circuit. 1209.00/3,000 Hysteresis SOT-23-5 2226.00/3,000 
MIC1815-20UY TR 576-2579-1-ND Microprocessor Reset Circuit. 93 78 «62 MIC2779H-1YM5 TR 576-2692-1-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1815-20UY TR 576-2579-2-ND Microprocessor Reset Circuit. 1209.00/3,000 Hysteresis SOT-23-5 | 1.53 122 92 
MIC1832MY 576-2133-ND uP Supervisory Circuit NEW: 2.30 1.84 1.43 MIC2779H-1YM5 TR 576-2692-2-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC2755YMM 576-2202-ND Battery System Supervisor NEW! 245 Ore 158, Hysteresis SOT-23-5 2343.00/3,000 
MIC2772-L3L3YML TR | 576-2665-1-ND | 4.63V, Dual Voltage Supervisor 1:25 1.00.75 MIC2779L-1YM5 TR | 576-2693-1-ND —_|Voltage Monitor with Adjustable 
MIC2772-L3L3YML TR | 576-2665-2-ND —_/ 4.63V, Dual Voltage Supervisor 3125.00/5,000 Hysteresis. S0T-23-5 1.53 1.22 92 
MIC2774H-29YM5 TR | 576-2666-1-ND | 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage MIC2779L-1YM5 TR | 576-2693-2-ND _| Voltage Monitor wi 
Supervisor... 135 113 .90 Hysteresis . SOT-23-5 2343.00/3,000 
MIC2774H-29YM5 TR | 576-2666-2-ND | 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage MIC2779L-2YM5 TR | 576-2694-1-ND _—_|Voltage Monitor with Adjustable 
Supervisor... 1755.00/3,000 Hysteresis : : . SOT-23-5 1.53 1.22 92 
MICO7TAL-A7YM5 TR | 576-2667-1-ND |1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage MIC2779L-2YM5 TR | 576-2694-2-ND__—_|Voltage Monitor with Adjustable 
Supervisor... 135 113 90 Hysteresis 2343.00/3,000 
MIC2774L-17YM5 TR | 576-2667-2-ND —_|1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage MIC6315-26D2UY TR | 576-2885-1-ND —_|2.63V Open-Drain uP Reset 
Superviso 1755.00/3,000 Generator ....... 78 65 52 
Mic2774L-22YM5 TR | 576-2668-1-ND ‘| 2.25V, Dual MIC6315-26D2UY TR | 576-2885-2-ND —_|2.63V Open-Drain uP Reset 
Supervisor... 135 1413 90 Generator 1014.00/3,000 
MIC2774L-2OVMG TR | 676-2668-2ND  |2.25V, Dual Wiicro-Power Low Voltage MIC6315-26D3UY TR [§576:2886-12ND) 2.88V Open-Drai HP Reset soT-143-4 [creo 
Supervisor... 1755.00/3,000 ae ee 3 a : 
MIC2774L-25YM5 TR | 576-2669-1-ND | 2.53V, Dual Micro-Power Low Voltage MIC6315-26D3UY TR |/576-2886-2-ND aoe oreteD tall HP Reset OTA amen 
Supervisor . Ie he fy wiessis-2903uy TR | 576-2887-1-w0 _|2.93V Open-Drain yP eset ee 
MIC2774L-25YM5 TR | 576-2669-2-ND 2.53V, Dual Micro- Power Low Voltage peered H SOT-143-4 78 65 52 
Supervisor... 1755.00/3,000 ~ - - - 
MMICO774L-29YM5 TR | 576-2670-1-ND  |2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage MICGS15-26D3UY TR GS ab = 29V Open-Draln uP Reset eorand anenereann 
Supervisor... 1.35 113 .90 i 7 fel Deal acl 
MIC2774L-29YM5 TR | 576-2670-2-ND | 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage MICBSIS-20D4UY TR Ecademy 2c Open-Drain uP Raset soT-143-4 Aco 
Supervisor... 1755.00/3,000 i “4 oy - fi ; 
MIC2774L-31YM51R | 576-2671-1-ND | 3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage MICBSI5-20D4UY TR SIGE caugmg 2oV Oper-Draln uP Reset apa aa 4014.00/3,000 
Supervisor... i lak) a) MIC6315-30D2UY TR | 576-2880-1-ND |3.0V Open-Drain uP Reset 
MIC2774L-31YM5 TR | 576-2671-2-ND 3.09V, Dual Micro- Power Low Voltage Generatol SOT-143-4 78 65 52 
Supervisor... 1755.00/3,000 MIC6315-30D2UY TR | 576-2889-2-ND —_|3.0V Open 
MIC2774L-44YM5 TR | 576-2672-1-ND 4.43V, Dual Micro-| Power Low Voltage Generator. SOT-143-4 1014.00/3,000 
Supervisor... 135 1.13 90 MIC6315-30D3UY TR | 576-2890-1-ND —_/3.0V Open-Drain uP Reset 
MIC2774L-44YM5 TR: | 576-2672-2-ND 4.43V, Dual Micro- Power Low Voltage Generator... SOT-143-4 78 i) 
Supervisor... 1755.00/3,000 MIC6315-30D3UY TR | 576-2890-2-ND _|3.0V Open-Drain iP Reset 
MIC2774L-46YM5 TR | 576-2673-1-ND 4.68V, Dual Micro- Power Low Voltage Generator. SOT-143-4 1014.00/3,000 
Supervisor... 135 113 90 MIC6315-31D2UY TR | 576-2891-1-ND 3.08V Open-Drain yP Reset 
MIC2774L-46YM5 TR: | 576-2673-2-ND 4.68V, Dual Micro- Power Low Voltage Generator... SOT-143-4 18 65 52) 
Supervisor... 1755.00/3,000 MIC6315-31D2UY TR | 576-2891-2-ND 3.08V Open-Drain P Reset 
MIC2774N-17YM5 TR: | 576-2674-1-ND 1.69V, Dual Micro- Power Low Voltage Generator. SOT-143-4 1014.00/3,000 
Supervisor isi) claky 0) (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2005-1.2YM6 TR | 576-2589-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 

1998.00/3,000 


MIC2005-1.2YML TR 
MIC2005-1.2YML TR 


576-2590-1-ND 
576-2590-2-ND 


1.55 1.24 .93 
3875.00/5,000 


MIC2007YM6 TR 
MIC2007YM6 TR 
MIC2007YML TR 


576-1460-1-ND 
576-1460-2-ND 
576-1679-1-ND 


Switch. 
Adj. Current Limit Power Distribution 

Switch... e 
Adj. Current Limit Power Distribution 

Switch NEW!.. 


165) 12-299 
2535.00/3,000 
1.88 1.50 1.13 


MIC2007YML TR 
MIC2008YML TR 
MIC2008YML TR 


576-1679-2-ND 
576-2591-1-ND 
576-2591-2-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. 
Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch. 
Adj. Current Limit Power Distribution 


4690.00/5,000 
1.88 1.50 1.13 


4690.00/5,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC6315-31D3UY TR | 576-2892-1-ND 3.08V Open-Drain uP Reset 

Generator. SOT-143-4 78 65 52 
MIC6315-31D3UY TR | 576-2892-2-ND 3.08V Open-Drain P Reset 

Generator. SOT-143-4 1014.00/3,000 
MIC6315-31D4UY TR | 576-2893-1-ND 3.08V Open-Drain )P Reset 

Generator. SOT-143-4 78 65 62 
MIC6315-31D4UY TR | 576-2893-2-ND 3.08V Open-Drain P Reset 

Generator. SOT-143-4 1014.00/3,000 
MIC6315-44D4UY TR | 576-1952-1-ND 4.38V Open-Drain uP Reset 

Generator NEW!.... SOT-143-4 78 65 62 
MIC6315-44D4UY TR | 576-1952-2-ND 4.38V Open-Drain uP Rese 

Generator NEW....... SOT-143-4 1014.00/3,000 
MIC6315-46D3UY TR | 576-2894-1-ND 4.63V Open-Drain uP Reset 

Generator. .SOT-143-4 78 65 62 
MIC6315-46D3UY TR | 576-2894-2-ND 4.63V Open: 

Generator. SOT-143-4 1014.00/3,000 
MIC6315-46D4UY TR | 576-2895-1-ND 4.63V Open-Drain P Reset 

Generator. SOT-143-4 718 65.62 
MIC6315-46D4UY TR | 576-2895-2-ND 4.63V Open-Drain uP Reset 

Generator. . SOT-143-4 1014.00/3,000 
MIC8114TUY TR 576-1322-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit ....SOT-143 -80 60 45 
MIC8114TUY TR 576-1322-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit .....SOT-143 780.00/3,000 
MIC8115TUY TR 576-1323-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit ....SOT-143 -80 60 45 
MIC8115TUY TR 576-1323-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit .....SOT-143 780.00/3,000 


MIC2008YM6 TR 
MIC2008YM6 TR 
MIC2009YM6 TR 


576-1461-1-ND 
576-1461-2-ND 
576-1680-1-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch... = 

Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. 


1.65 132 .99 
2535.00/3,000 
155 1.24  .93 


MIC2009YM6 TR 
MIC2009YML TR 
MIC2009YML TR 


576-1680-2-ND 
576-1681-1-ND 
576-1681-2-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch NEW! 7 

Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. 

Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. . 


6-MLF 


2382.00/3,000 
1.78 142 1.07 
4440.00/5,000 


GRICREL des 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC1555YM5 TR 576-2576-1-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator...... 90 15 60 
MIC1555YM5 TR 576-2576-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator.. 1170.00/3,000 
MIC1557YM5 TR 576-1055-1-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator. 90 715 60 
MIC1557YM5 TR 576-1055-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator. 1170.00/3,000 


MIC2012PZM 
MIC2012-1PZQS 


MIC2012YM 
MIC2012ZM 


576-2136-ND 
576-2135-ND 


576-1682-5-ND 
576-1683-5-ND 


Dual-Ch. USB Power Controller NEW!..8-SOIC 
Dual-Ch. USB Power 

Controller MEWE.........000........ ie 
Dual-Ch. USB Power Controller NEW!.. 
Dual-Ch. USB Power Controller NEW!..8-SOIC 


16-QSOP 


315) 72'52) 1196 


3.38 2.70 2.10 
315 252 1.96 
315 252 1.96 


PICREL 


on Through Technology™ 


USB TRANSCEIVERS 
RoHS Compliant 


MIC2013-1.2YML TR 


576-1684-1-ND 


Current Limiting Circuit 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 
MIC2550AYML TR 576-2661-1-ND USB Transceiver 1.88 1.50 1.13 
MIC2550AYML TR 576-2661-2-ND USB Transceiver 4690.00/5,000 


MIC2550AYTS 
MIC2550YML TR 


576-2181-ND 
576-2662-1-ND 


USB Transceiver NEW! 
USB Transceiver 


1.88 1.50 1.13 
2.05 1.64 1.23 


MIC2550YML TR 576-2662-2-ND USB Transceiver 5125.00/5,000 
MIC2551AYML TR 576-2663-1-ND USB Transceiver 1.88 1.50 1.13 
MIC2551AYML TR 576-2663-2-ND USB Transceiver 4690.00/5,000 
MIC2551AYML25 TR | 576-2664-1-ND USB Transceiver 1.88 150 1.13 
MIC2551AYML25 TR | 576-2664-2-ND USB Transceiver ... 4690.00/5,000 


MIC2551AYTS 


576-2182-ND 


USB Transceiver NI 1.88 1.50 1.13 


MIC2555-0YML TR 
MIC2555-0YML TR 
MIC2555-1YML TR 
MIC2555-1YML TR 


576-1087-1-ND 
576-1087-2-ND 
576-1088-1-ND 
576-1088-2-ND 


USB - OTG Transceiver . 
USB - OTG Transceiver . 
USB - OTG Transceiver . 
USB - OTG Transceiver . 


407 3.26 254 
2308.00/1,000 
407 3.26 254 
2308.00/1,000 


GRICREL 


Innovation Through Technology™ 


USB/GENERAL PURPOSE SWITCHES 
RoHS Compliant 


Protector MEW!.. 1.68 1.34 1.01 
MIC2013-1.2YMLTR | 576-1684-2-ND Current Limiting Circuit 
Protector NEW!.. se 4190.00/5,000 
MIC2014-0.5YM5 TR | 576-1685-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW! 2 143 1.14 86 
MIC2014-0.5YM5 TR | 576-1685-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. a 2190.00/3,000 
MIC2014-0.5YMLTR | 576-1686-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. iis 1.68 1.34 1.01 
MIC2014-0.5YMLTR | 576-1686-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. os 4190.00/5,000 
MIC2014-0.8YM5 TR | 576-1687-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW! OT-23-5 1.43 114 86 
MIC2014-0.8YM5 TR | 576-1687-2-ND Fixed Current Li 
Switch NEW!.. SOT-23-5 2190.00/3,000 
MIC2015-0.8YM6 TR | 576-1688-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. SOT-23-6 1.68 1.34 1.01 
MIC2015-0.8YM6 TR | 576-1688-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. 2574.00/3,000 
MIC2015-0.8YMLTR | 576-1689-1-ND Fixed Current Limi 
Switch NEW! age 193 154 1.16 
MIC2015-0.8YMLTR | 576-1689-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW!.. ies 4815.00/5,000 
MIC2015-1.2YM6 TR = | 576-2592-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
1.68 1.34 1.01 
MIC2015-1.2YM6 TR | 576-2592-2-ND 
2574.00/3,000 


Micrel Digi-Key Price Each MIC2016-0.5YMLTR | 576-2593-1-ND 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Bik awe ile) 
MIC2003-0.5YM5 TR | 576-2580-1-ND Current Limiting Circuit Protector 144 1.20 96 MIC2016-0.5YMLTR | 576-2593-2-ND 

MIC2003-0.5YM5 TR = | 576-2580-2-ND Current Limiting Circuit Protector 1872.00/3,000 5375.00/5,000 


MIC2003-0.5YML TR 


576-1677-1-ND 


Current Limiting Circuit 


MIC2016-1.2YM6 TR 
MIC2016-1.2YM6 TR 


576-2594-1-ND 
576-2594-2-ND 


n 
SOT-23-6 
Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch. 


OT-23-6 


190 152 1.14 
2919.00/3,000 


MIC2017YM6 TR 
MIC2017YM6 TR 
MIC2018YM6 TR 


576-1462-1-ND 
576-1462-2-ND 
576-1463-1-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch... fe 

Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch... és 

Adj. Current Limit Power Distribution 


1.93 1.54 1.16 
2958.00/3,000 
1.93 1.54 1.16 


MIC2018YM6TR 
MIC2018YML TR 
MIC2018YML TR 


576-1463-2-ND 
576-1690-1-ND 
576-1690-2-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch NEW! 
Adj. Current Lim’ 
Switch NEW! 


2958.00/3,000 
218 1.74 1.31 


5440.00/5,000 


Protector NEW... 145 1.16 .87 
MIC2003-0.5YML TR 576-1677-2-ND Current Limiting Circuit 
Protector NEW!. 3625.00/5,000 
MIC2003-1.2YML TR 576-2581-1-ND Current Limiting Circuit Protector 145 #116 87 
MIC2003-1.2YML TR 576-2581-2-ND Current Limiting Circuit Protector 3625.00/5,000 
MIC2004-0.5YM5 TR = | 576-2582-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
144 1.20 96 
MIC2004-0.5YM5 TR = | 576-2582-2-ND 
1872.00/3,000 
MIC2004-0.8YM5 TR | 576-2583-1-ND 
144 1.20 .96 
MIC2004-0.8YM5 TR = | 576-2583-2-ND 
1872.00/3,000 
MIC2004-1.2YM5TR = | 576-2584-1-ND 
144 1.20.96 
MIC2004-1.2YM5TR = | 576-2584-2-ND 
1872.00/3,000 


MIC2004-1.2YML TR 
MIC2004-1.2YML TR 


576-2585-1-ND 
576-2585-2-ND 


145° 116 .87 


3625.00/5,000 


MIC2019YM6 TR 
MIC2019YM6 TR 
MIC2019YML TR 


576-2595-1-ND 
576-2595-2-ND 
576-2596-1-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch... - 

Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch. 

Adj. Current Limi 
Switch. 


17; 1:42" 1:07 
2727.00/3,000 
2.03 1.62 1.22 


MIC2005-0.5YM6 TR 
MIC2005-0.5YM6 TR 


MIC2005-0.5YML TR 


576-2586-1-ND 
576-2586-2-ND 


576-1678-1-ND 


1.30 1.04 .78 


1998.00/3,000 


MIC2019YML TR 
MIC2025-1YM 
MIC2025-1YMM 


576-2596-2-ND 
576-1057-ND 
576-1691-5-ND 


Adj. Current Limit Power Distribution 
Switch. 
Single-Channel Power Distribution 
Switch MM82 
Single-Channel Power Distribution 
Switch MM82 NEW!.. 


5065.00/5,000 
1.08 86 65 
Zone 0075 


Switch NEW! we .6-MLF 1.55 1.24 98 
MIC2005-0.5YMLTR | 576-1678-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch NEW! 3875.00/5,000 


MIC2005-0.8YM6 TR 


MIC2005-0.8YM6 TR 


576-2587-1-ND 


576-2587-2-ND 


Fixed Current Limi 
Switch...... sede ats 

Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch...... 


1.30 1.04 .78 


1998.00/3,000 


MIC2025-2YM 
MIC2025-2YMM 
MIC2026-1YM 


576-1058-ND 
576-1692-5-ND 
576-2137-ND 


Single-Channel Power Distribution 
Switch MM82 

Single-Channel Power Distribution 
Switch MM82 NEW!.. a 

Dual-Ch. Power Distribution 
Switch NEW!.. 


OST 2e6e eGo) 
E25) 100275 
114.95 76 


MIC2005-0.8YML TR 
MIC2005-0.8YML TR 
MIC2005-1.2YM6 TR 


576-2588-1-ND 
576-2588-2-ND 
576-2589-1-ND 


Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch...... 


i . B-MLF 65) 1245293 
Fixed Current Limit Power Distribution 


Switch....... asus a 3875.00/5,000 
Fixed Current Limit Power Distribution 
Switch...... SOT-23-6 1.30 1.04.78 


MIC2026-1YM TR 
MIC2026-1YM TR 
MIC2026-2YM TR 
MIC2026-2YM TR 
MIC2027-1YM 


576-1059-1-ND 
576-1059-2-ND 
576-1060-1-ND 
576-1060-2-ND 
576-2138-ND 


Dual-Ch. Power Distribution Switc! 
Dual-Ch. Power Distribution Switc! 
Dual-Ch. Power Distribution Switc! 
Dual-Ch. Power Distribution Switc! 
Quad USB Power Distribution 
Switch NEW!.. 560 


LOSE Cio”, 
1215.00/2,500 

Bly adsl BY 
1215.00/2,500 


2.68 215 1.67 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 997 


Digi-Key Price Each 

5 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
i BonsiCompliant NLAS4051DTR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux* 161SSOP 86. «69 ~«52 

Micrel Digi-Key Price Each NLAS4501DTT1GOSCT-ND Single SPST Analog Switch 


USB/GENERAL PURPOSE SWITCHES (Continued) 


.S0T-23-5 43.3324 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 NLAS4501DTT1GOSTR-ND Single SPST Analog Switch* = 336.00/3,000 
MIG2027-2YM 576-2139-ND Quad USB Power Distribution NLAS4599DFT2GOSCT-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switc ; SOT-363 43 3324 
Switch NEW!.... 268 215 1.67 NLAS4599DFT2GOSTR-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* ....SOT-363 336.00/3,000 
MIC2027-2YWM 576-2140-ND Quad USB Power Distribution NLAS4684MNR2GOSCT-ND ire Low Resistane Dual SPDT a a e 
Switch NEW! 284 2:27) vn nalog Switc! i A i 
MIC2040-1YMM 576-1693-5-ND —_| Single-Ch. Low Voltag NLAS4684MNR2GOSTR-ND Ultra-Low Resistance Dual SPDT 
Switch NEWf........ 10-MSOP 2.00 1.60 1.20 Analog Switch* 984.00/3,000 
MIC2040-2YMM 576-1694-5-ND | Single-Ch. Low Voltage Power Distribution NLAS4684MR20SCT-ND pica Bes eiarics Dual SPDT Heroes ave 
Switch NEWS........ ..10-MSOP 2.00 1.60 1.20 : : E 
MIC2041-1YMM 576-2141-ND Single-Ch. Low Voltage Power Distribution NLAS4684MR20STR-ND Ure: Low Resistanee Dual SPDT ‘iteeacia are 
Switch NEW!........ ..10-MSOP 2.00 1.60 1.20 nalog Switc! icro- H i 
MIC2042-1YM. 576-1695-5-ND Single-Ch. Low Voltage Power Distribution NLAS44599DTR2GOSCT-ND Dual DPDT Analog .16-TSSOP 1.25 1.00 75 
Switch NEWf........ 8-SOP 3.08 247 1.92 NLAS44599DTR2GOSTR-ND Dual DPDT Analog Switch* .16-TSSOP 1600.00/2,500 
MIC2042-1YTS 576-1696-5-ND | Single-Ch. Low Voltage Power Distribution ae eee a ae aoe = = os 
Switch NEWS........ 4-TSSOP 3.26 261 2.03 ; “1 Multiplexer* .. ; : : : 
MIC2042-2YM 576-1697-5-ND —_| Single-Ch. Low Voltage Power Distribution NLASB3157DFT2GOSTR-ND 2:1 Multiplexer* . SOT-363 306.00/3,000 
Switch NEW!........ 8-SOP 3.08 2.47 1.92 NLAST4051DTR20SCT-ND Analog Mux/Demux.. .16-TSSOP 81 68 = 54 
MIC2042-2YTS 576-1698-5-ND | Single-Ch. Low Voltage Power Distribution NLAST4599DFT2GOSCT-ND Low Volt. Single Supply 9 507-363) 418228 
Switch NEW!........ 14-TSSOP 3.26 2.61 2.03 NLAST4599DFT2GOSTR-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* ...SOT-363 321.00/3,000 
MIC2043-1YM 576-2142-ND Single-Ch. High Current, Low Voltage Powe: 
Distribution Switch NE! “SOP 3.08 247 1.92 a 1 
MIC2043-2YM 576-1698-5-ND | SingleCh, Low Voltage Po ae ON Semiconducto La ie 
witcl : ee i : i 
MIC2044-1YTS 576-1700-5-ND Single-Ch. Low Voltage Power Distribution On Semiconductor | Digi-Key Price Each 
— ee au Le oe 16-TSSOP 4.68 3.75 2.92 Part No. Part No. Description 1 25 100 
y 576-1701-5- ingle-Ch. Low Voltage Power Distribution ae ¥ 7 5 
stich MEW! ego LR Ae es 
MIC2045-1YTS 576-1702-5-ND —_| Single-Ch. Low Voltage Power Distribution perce B : s 
Switch NEW! 16-TSSOP 479 384 2.99 FS6131-01G-XTD | 766-1023-ND_| PLL Clock Generator with VCXO 16-SOIC 7.91 7.04 5.57 
MIC2045-2YTS 576-1703-5-ND _| Single-Ch. Low Voltage Power Distribution ae pal ee Hee eS with VCXO 16-SOIC 14.50 13.05 10.15 
Switch NEWI....... 16-TSSOP 4.79 3.84 2.99 +016 rales rog. PLL Clock Ge 16-SOIG (RIOISRERCALGRR CID, 
a a q ¥ FS6377-01G-XTD 766-1026-ND | Programmable 3-PLL Clock Generator. 16-SOIC 6.09 5.08 4.27 
MIC2072-2PZ0S DiG2143-ND) Soe anet esa ae FS6377-011G-XTD | 766-1027-ND | Programmable 3-PLL Clock Generator.......16-SOIG 1258 11.32 881 
e = 6 Sees es "} ; : 3 FS7140-01G-XTD 766-1028-ND | Programmable 3-PLL Clock Generator. 16-SOIC 7.75 689 5.46 
ee pice eaca a) o1091e-Ch- Power Distribution “om Anh 35 FS7140-02G-XTD | 766-1029-ND | Programmable 3-PLL Clack Generator........16-SSOP 810 7.20 5.70 
7 "stributi ; 5 “ FS7145-01-XTD 766-1030-ND | Programmable 3-PLL Clock Generator. 16-SOIC 7.37 6.56 5.19 
MIC2075-1YMM 576-1705-5-ND Single-Ch. Power Distribution 
Switch MM8° NEW!. 143 1.14 86 
MIC2075-2YM 576-1706-5-ND Single-Ch. Power Distribution NEW! DATA 
Switch MM8° NEWE. 125° 1.00 75 A ’ = bs 
MIC2075-2YMM 576-2144-ND Single-Ch. Power Distribution ON Semiconductor™ @ igi Reel ® TRANSMITTER 
Switch MM8® NEW!. 143° 1.14 © 86 RoHS Compliant 
MIC2076-1YM. 576-2145-ND Dual-Ch. Power Distribution 0 z = e 
1 n Semiconductor Digi-Key Price Each 
Svc EWE 8-S01C GIICSiamILOS EEO Part No Part No Description 1 25 100 
MIC2076-2YM. 576-1061-ND Dual-Ch. Power Distribution Switch.. 8-SOIC 1.33 1.06 .80 7 = P 
MIC2077-1YM 576-2146-ND Quad USB Power Distribution AS5191HRTLG-XTD 766-1011-ND | HART™ Modem 22.80 20.52 15.96 
Switch NEW!.... 268 215 1.67 A5191HRTPG-XTD —_|766-1012-ND_| HART™ Modem 21.65 19.49 15.16 
MIC2077-2YM 576-2147-ND Quad USB Power Distribution AU oeeetIHIES Lea ere fe Henscatiet: a a ae 
Switch NEWS... 2.68 2.15 1.67 -1000-1-ND} Lin Transceiver. i ! f 
MIC2536-1YM 576-2163-ND Dual-Ch. USB Power Distribution AMIS3O600LINI1RG _|766-1000-2-ND| Lin Transceiver. 2925.00/3,000 
Switch NEWS... laid 153 122 92 AMIS30660CANH2G |766-1014-ND | High Speed CAN Transceiver 420 350 2.94 
MIC2536-1YMM 576-2164-ND Dual-Ch. USB Power Distribution AMIS30660CANH2RG |766-1003-1-ND| High Speed CAN Transceiver 490 378 3.36 
Switch NEWS... 173 1.38 1.04 AMIS30660CANH2RG |766-1003-2-ND| High Speed CAN Transceiver 5376.00/3,000 
MIC2536-2YM 576-2165-ND Dual-Ch. USB Power Distribution AMIS30663CANG26 766-1015-ND | High Speed CAN Transceiver 4.20 350 2.94 
Switch NEWS... eum 153 1.22 92 AMIS39101PNPB4RG |766-1004-1-ND} Octal High Side Driver with Protection. 17.05 13.53 12.94 
MIC2536-2YMM 576-2166-ND Dual-Ch. USB Power Distribution AMIS39101PNPB4RG |766-1004-2-NDJ Octal High Side Driver with Protection. 11466.00/1,500 
Switch NEWI............. 1.73 1.38 1.04 AMIS41682CANM1RG |766-1005-1-ND] Fault Tolerant CAN Transceiver. 5.60 432 3.84 
MIC2537-2YM 576-2167-ND Quad USB Power Distribution AMIS41682CANM1RG |766-1005-2-ND] Fault Tolerant CAN Transceiver. 6144.00/3,000 
Switch NEW!.... 252 2.02 1.57 AMIS41682CANM1G |766-1016-ND | Fault Tolerant CAN Transceiver. 4.80 4.00 3.36 
AMIS41683CANN1G |766-1017-ND | Fault Tolerant CAN Transceiver. 480 4.00 3.36 
AMIS42665TJAA1RG |766-1006-1-ND| High Speed Low Power CAN Transceiver 420 3.24 2.88 
RoHS C li AMIS42665TJAA1RG |766-1006-2-ND} High Speed Low Power CAN Transceiver 4608.00/3,000 
g & ‘ompliant AMIS42665TJAA1G |766-1018-ND | High Speed Low Power CAN Transceiver 3.60 3.00 252 
Micrel Digi-Key fe Price Each AMIS42671ICAB1RG |766-1007-1-ND) High Speed Autobaud CAN Transceiver oy ett) ais) 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 AMIS42671ICAB1RG_|766-1007-2-ND} High Speed Autobaud CAN Transceivel 2675.40/3,000 
KSZ8001L-EVAL 576-1620-ND Board Eval for KSZ8001L.. - = AMIS42673ICAGIRG |766-1008-1-NDj High Speed Digital Interface CAN Transceiver 255 248 1.91 
KSZ8041NL-EVAL 576-1621-ND Board Eval for KSZ8041NL — 14250 — — AMIS42673ICAGIRG |766-1008-2-ND| High Speed Digital Interface CAN Transceiver .. 8-SOIC 2652.00/3,000 
KSZ8695P-MDP-EVAL | 576-1622-ND Board Eval for KSZ8695P- — 4950.00 — — AMIS42675ICAAIRG |766-1009-1-ND| High Speed Low Power CAN Transceiver 2.86 245 2.14 
KSZ8695P-MMB-EVAL| 576-1623-ND Board Eval for KSZ8695P-MMB — 3300.00 — — AMIS42675ICAA1RG |766-1009-2-ND| High Speed Low Power CAN Transceiver SOIC 2975.70/3,000 
KSZ8695X-EVAL 576-1624-ND Board Eval for KSZ8695) — 525.00 — — AMIS42770ICAW1RG |766-1010-1-ND| Dual High Speed CAN Transceivei 12.32 9.63 8.86 
KSZ8721B-EVAL 576-1625-ND Board Eval for KSZ8721 — (2 AMIS42770ICAW1RG |766-1010-2-ND| Dual High Speed CAN Transceivel 7680.75/1,500 
KSZ8721BL-EVAL 576-1626-ND Board Eval for KSZ8721BL. 14850 — — AMIS-49200-XTD —|766-1019-ND | Fieldbus MAU 31.01 26.19 22.05 
KSZ8721BMC-EVAL | 576-1627-ND Board Eval for KSZ8721BMC 298.50 AMIS-52150-XTD __|766-1020-ND | Low Power Transceiver 12.69 11.28 8.93 
KSZ8721BT-EVAL 576-1628-ND Board Eval for KSZ8721BT. — 14850 — — 
KSZ8721CL-EVAL 576-1629-ND Board Eval for KSZ8721CL. — 14850 — — 
KSZ8721SL-EVAL 576-1630-ND Board Eval for KSZ8721SL. — 14850 — — 
KSZ8841-16MQL-EVAL| 576-1631-ND Board Eval for KSZ8841-16MQI — 363.00 — — 
KSZ8841-16MVL-EVAL| 576-1632-ND Board Eval for KSZ8841-16MVI — 363.00 — — oa ; 
KSZ8841-PMQL-EVAL | 576-1633-ND Board Eval for KSZ8841-PMQL — 330.00 — — Digi-Key ae Frice Each: 
KSZ8842-16MQL-EVAL|_576-1634-ND Board Eval for KSZ8842-16MQ — B60 Part No. Description pe) 
KSZ8842-16MVL-EVAL| 576-1635-ND Board Eval for KSZ8842-16MVI — 363.00 — — 0S5124XDR8GOSCT-ND HP, IC Mode PWM Controller... 3.16 2.75 2.05 
KSZ8842-PMQL-EVAL | 576-1636-ND Board Eval for KSZ8842-PMQL — 34650 — — 0$5124XDR8GOSTR-ND HP, IC Mode PWM Controller*.. 3745.00/2,500 
KSZ8862-100FX-EVAL | 576-1637-ND Board Eval for KSZ8862-1 00FX. — 495.00 — — 0$5171EDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 216 1.80 1.52 
KSZ8862-10FL-EVAL | 576-1638-ND Board Eval for KSZ8862-10FL... — 495.00 — — 0S5171EDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 2340.00/2,500 
KSZ8893MQL-EVAL | 576-1603-ND Board Eval Experiment KSZ8893MQ1 — 525.00 — — 0$5171GDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 210 1.75 1.47 
KSZ8993-EVAL 576-1639-ND Board Eval for KSZ8993 — 20550 — — CS5171GDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 2275.00/2,500 
KSZ8993F-EVAL 576-1640-ND Board Eval for KSZ8993I — 52500 — — CS5173EDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* 216 1.80 1.52 
KSZ8993FL-EVAL 576-1641-ND Board Eval for KSZ8993FL 525.00 — — CS5173EDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* 2340.00/2,500 
KSZ8995MA-EVAL 576-1607-ND Board Eval Experiment KSZ8995MA 50100 CS5173GDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* QAO) 5a alae, 
KSZ8995XA-EVAL 576-1642-ND Board Eval for KSZ8995XA — 397.50 Sn CS5173GDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* 2275.00/2,500 
KSZ8995X-EVAL 576-1643-ND Board Eval for KSZ8995; — 2320 CS5174GDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator 210 1.75 147 
KSZ8999-EVAL 576-1644-ND Board Eval for KSZ8999 — (9755 0s C$5174GDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator 2275.00/2,500 
SEO ata EY ore oe ND praluatlon NGYaTio9 Errerent, — anon = = €$51414EDR8GOSCT-ND 1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Regulator* . 282 235 1.98 
F PUM | — pee is €S51414EDR8GOSTR-ND 1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Regulator* . 3055.00/2,500 
SVS7730LHI-EVAL  [Ro/baiBOGIND) Board Eval N SY87739 Experiment ee 225) LM2574N-5GOS-ND 0.5A, 5V, Step-Down Switching Regulator 1.84 1.60 1.23 
LM2575T-5GOS-ND 1.0A, 5V, Step-Down Switching Regulator* . 210) A757 Ay 
LM2575T-ADJGOS-ND eee Cutput olan, Step-Down Asp. rea ae 
witching Regulator*... 5 i ; 
LM2576T-ADJGOS-ND 3.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down 
Digi-Key Price Each Switching Regulator*... 2.20 1.84 1.55 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MC33063ADR2GOSCT-ND 1.5A DC-DC Inverting Switching Regulator* . 100 81 61 
M74VHCIGT66DTTIGOSCT-ND | Single Supply Analog Switch*.. 39° «29°C MC33063ADR2GOSTR-ND 1.5A DC-DC Inverting Switching Regulator* . 795.00/2,500 
M74VHC1GT66DTT1GOSTR-ND Single Supply Analog Switch 246.00/3,000 MC33063AP1GOS-ND 1.5A DC-DC Inverting Switching Regulator* . 1.08 Acie Asis) 
MC74LVX4053DGOS-ND Analog Mux/Demux* .... 6-SOIC 74 60 © .45 MC34063ADGOS-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 86 69 52 
g 
MC74VHC1G66DTTIGOSCT-ND | Single Supply Analog Switch SOT-23-5 44 E30) 22 MC34063ADR2GOSCT-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 78 63 47 
MC74VHC1G66DTTIGOSTR-ND__| Single Supply Analog Switch 240.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
998 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DC-DC POWER Digi-Key Price Each 


ON Semiconduct MANGE ERE Comite Part No. Description Pky. 1 25 100 
MC100EPT22DG0S-ND 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. LVPECL 
Digi-Key Price Each Translator*..... fps) regi Aeyals) 


Part No. Description 1 25 100 MC100EPT23DGOS-ND 3.3V Dual Diff. L' 0 ranslato “SOIC SST 7 Ho! 
MC34063ADR2GOSTR-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 615.00/2,500 MC100LVE222FA0S-ND 3.3V ECL 1:15 Differential Half Clock Drive: 52-LQFP 10.00 9.00 7.98 
MC34063AP1GOS-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 83 ie7m 050 MC100LVEL14DWOSCT-ND 3.3V ECL 1:5 Clock Distribution Chip. 9.00 7.20 6.08 
MC34163P0S-ND 3.4A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg 2.70 216 1.68 MC100LVEL16DGOS-ND 3.3V ECL Differential Receiver*. ; Ren See As 
NCP3063BDR2GOSCT-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1.20 1.04 .80 MC100LVELT22DG0S-ND 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential 

NCP3063BDR2GOSTR-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1065.00/2,500 MCTOINEPT nTCCenNG SEE GY CaO ar  Teeop ae nae as 
NCP3063DR2GOSCT-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1.01 88 68 % eal is :é Diff. Fanout Butter rm J i a 
NCP3063DR9GOSTR-ND ‘SA DC/DC Switching Regulator* 397'50/2,500 MC100LVEP14DTGOS-ND 2.5V/3.3V 1:5 Differential ECL/Clock Driver*...20-TSSOP_ 11.39 10.40 822 


1 
NCP3063PGOS-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1.20 1.04 80 MC100LVEP111FAGOS-ND 2.5V/3.3V 1:10 Differential Clock Driver 12.00 11.10 8.40 
NCP3065DR2GOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 135 113 95 Sees a Lae teers os ee aus 
NCP3065DR2GOSTR-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 1462.50/2,500 i E rystal to : : - - 
NCP3065MNTXGOSCT-ND 1.5A Constant Current Suichiia Regulator TRE NBC12429FAR2OSCT-ND 3.3V/SV Prog. PLL Sync. Clock Generator..........32-LOFP 10.30 9.53 7.21 
NCP3065MNTXGOSTR-ND 1'5A Constant Current Switching Regulator 2444.00/4,000 NBC12429FAR2OSTR-ND 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator..........32-LOFP____12876.00/2,000 
NCP3065PGOS-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 135 113 95 NBC12429FNR20SCT-ND 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator . 28-PLCC 10.30 9.53 7.21 
NCP3102BMNTXGOSCT-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter* .. 5.40 4.70 3.50 NBC12429FNR20STR-ND 3.3V/SV Prog. PLL Sync. Clock Generator . 28-PLCC 3270.50/500 
NCP3102BMNTXGOSTR-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter* .. 6400.00/2,500 
NCP3102MNTXGOSCT-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter . 5.13 447 3.33 a 
NCP3102MNTXGOSTR-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter* . 6080.00/2,500 ON Semiconduct 
NCP3163BPWGOS-ND 3.4A DC/DC Switching Regulator* 3.32 2.90 2.16 
NCV3065DR2GOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Reg 1.80 1.56 1.20 Digi-Key Price Each 
NCV3065DR2GOSTR-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 1595.00/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NCV3065MNTXGOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 50) 25005) a i iti * i 
NCV3065MNTXGOSTR-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator 2600.00/4,000 MS OST RAGOSC ay Hos fa) Cut, Bosttve Voltage Reguistor eave rey ray 
Wie Ki LM317BD2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator .D2-PAK 365.60/800 
NCV3065PGOS-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 1.44 1.20 1.01 LM317BTGOS-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 69 56 42 
- ircuit™... 1531.33 1.02 BA. Ad} Out. Positi i ee 
SG3525ANGOS-ND PWM Control Circuit LM317D2TR4GOSCT-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 8 76 87 
LM317D2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 312.80/800 
LM317LBDGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* . 61 Li sky 
pISCnaTE Abas LM317LBZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* . 61 49.37 
LM317LDGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* . 50 39 28 
Digi-Key Price Each LM317LDR2GOSCT-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* . 50 709 28, 
Part No. Description Pkg. a 25 100 LM317LDR2GOSTR-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* . 327.50/2,500. 
MDC3105LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 60 48 36 Tha aaee si oom a oul eet Velen Te . 3 af 28 
MDC3105LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Dri 540.00/3,000 ¥ par aatel  Setet es : i 
s Tee Beet yedueine ec aiiicce ! LM317MDTRKGOSCT-ND 500mA. Adj, Out, Positive Voltage Regulator* . 72 58 44 
NUD3105DMT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 70) 56 42 as a 
NUD3105DMT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 630.00/3,000 OT GOSTRND anon ne pul rosie ee elias . Pe SNe au 
NUD3105LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 60 48 36 i i eee - 2 2 = 
NUD3105LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 540.00/3,000 eee esa Cer ae ok Meat Nea Volkee Seaaeee ae ao! se 
NUD3112DMT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 70 Bee LM337BD2TR4GOSTR-ND 1/5A, Adi, Output. Neg. Voltage Regulator* ‘ 517.60/800 
NUD3112DMT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 630.00/3,000 LM337BTGOS-ND 15A. Ad Output Neg, Voltage Regulator® 95 33 64 
NUD3112LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 60 48 36 LM337TGOS-ND 154, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator* 38 71.53 
NUD3112LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 540.00/3,000 LMI350TGOS-ND 3.0A. Adj. Out Positive Voltage Regulator T65 143 T40 
NUD3124DMT1GOSCT-ND Automotive Inductive Load Driver: 70 56 42 LM2931AD-5.0R2GOSCT-ND 400mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60 : : : 
NUD3124DMT1GOSTR-ND Automotive Inductive Load Driver. 630.00/3,000 Load Dump Protection* 72 58 44 
NUD3124LT1GOSCT-ND Automotive Inductive Load Driver. 60 48 36 LM2931AD-5.0R2GOSTR-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V 
NUD3124LT1GOSTR-ND Automotive Inductive Load Driver. 540.00/3,000 Load Dump Protection* 570.00/2,500 
NUD4001DR2GOSCT-ND High Current LED Driver 1413 98 75 LM2931AZ-5.0RAGOSCT-ND 700mA, 5V, LDO Voltage Regulator with GOV 
NUD4001DR2GOSTR-ND High Current LED Driver 997.50/2,500 Load Dump Protection* 74 60 45 
LM2931AZ-5.0RAGOSTR-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V 
a HARDWARE Mo ‘ORS/ Load Dump Protection* 474.00/2,000 
ON Semiconduct LM2931CDR2GOSCT-ND 0.1, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with 
THERMAL MANAGEMENT 60V Load Dump Protection * Ww 0 2 
Digi-Key Price Each LM2931CDR2GOSTR-ND 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with 
Part No. Description 1 25 100 60V Load Dump Protection*.... §55.00/2,500. 
ADM1034ARQ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller . 752 6.02 5.08 HUBER NEUES ly 0.14, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with 
4 60V Load Dump Protection 1.09 95.73) 
ADM1034ARQZ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller 7.94 636 5.36 rm 7 i 
re LM2931D-5.0R2GOSCT-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 
ADM1021AARQZ-ND Digital Thermometer 2-Channel* 8105) 7.35) 5181 60V Load Dump Protection* 72 58 AA 
ADNTO22ARCZND 2-Ch. Digital Thermometer/Under and [M2931D-5.0R2GOSTR-ND TOMA, SV, LDO Voltage Regulator with 
Overtemperature Alarm* 10.00 9.25 7.00 60V Load Dump Protection * 540.00/2,500 
ADM1024ARUZ-ND Monitor System Temperature/Voltage* 8.51 7.77 6.15 LM2931T-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 
ADM1027ARQZ-ND Thermal Controller Voltage/Monitor* 24-QSOP 10.35 9.45 7.47 60V Load Dump Protection* Wahl 96 74 
ADM1031ARQZ-ND Sensor 2-Temp/Fan Control* .... 16-QSOP 1012 9.24 7.31 LM2931Z-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 
ADM1032ARMZ-ND Temp. Monitor Default Set at 85°C* . 1.59 1.383 1.12 60V Load Dump Protection* 72 58 4 
ADM1033ARQZ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controlle! 8.79 8.03 6.35 LP2950ACDT-5.00S-ND 700mA, 5V, Low Power LDO Voltage 
ADT7460ARQZ-ND Remote Thermal/Fan Controller* 6.79 620 4.90 Regulator... Wel) kee) al} 
ADT7466ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Controller LP2950ACDT-5.0G0S-ND 100mA, 5V, Low Power LDO Voltage 
and Voltage Monitor*. 5.78 4.57 Regulator* 95 76 57 
ADT7467ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal LP2950ACZ-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* 92 14 56 
and Fan Controller* 6.09 4.82 LP2950CDT-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* 91 Je) EB) 
EVAL-ADT7467EB-ND Evaluation Board for ADT746 = SS LP29500Z-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltate Regulator* ECOL eee Ol oe. 
ADT7468ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Control LP2951ACDR2GOSCT-ND 100mA, Adj., LP LDO Voltage Regulator* . 73 59 45 
: did Voltige Monli#. AGG He8. Ge P2951 ACDR2GOSTR-ND 100mA, Adj., LP LDO Voltage Regulator* 580.00/2,500 
ADT7475ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Monitor ‘ ; : MC78LO5ABDR2GOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 49 ou en 
and Fan Controller* 662 5.76 4.29 MC78LO5ABDR2GOSTR-ND T00mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 320.00/2,500 
5 MC78LO5ABDGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 54 es) 
ADT?476AARQZ-ND a Aemele i hermalController poe casei MC78LOSABPGOS-ND 400mA’ 5V’ Positive Voltage Regulator* 54.4230 
NG .V Ollage MONO: : MC78LOS5ABPRAGOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 54 42 30 
MC78LO5ABPRAGOSTR-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 298.00/2,000 
MC78LO5ACDGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 50 37.26 
HIGH FREQUENCY MC78LOSACDR2GOSCT-ND 100mA, 5V. Positive Voltage Regulator* 50 37 26 
MC78LO5ACDR2GOSTR-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 265.00/2,500 
Digi-Key Price Each MC78LO5ACPGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* AL rol) 222) 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MC78LO5ACPRAGOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* AL soll 22, 
MC10EL16DR2GOSCT-ND 5V ECL Differential Receiver* 8-SOIC 5.75 5.25 4.15 MC78LOSACPRAGOSTR-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 196.00/2,000 
MC10EL16DR2GOSTR-ND 5V ECL Differential Receiver* 8-SOIC 7875.00/2,500 MC78LO8ACPGOS-ND 100mA, 8V, Positive Voltage Regulator . 49° 37.26 
MC10ELT22D0S-ND 5V Dual TTL to Differential PECL Translator. B-SOIC 4.28 3.42 2.66 Me7ett PEP Seoe TEIN aon i peal waeas Ree 4 Pe) aust 
MC10ELT25DGOS-ND 5V Differential ECL to TTL Translator* . 8-SOIC 5.27 4.59 3.42 fev oe < epeaes 
MC10EP57DTGOS-ND 3.3V/5V ECL 4:1 Differential Mux* ... O-TSSOP 11.90 11.01 8.33 MC78L12ABPGOS-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator® 5442 30 
MC10EP105FAR20SCT-ND 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. AND/NAND Gate..32-LOFP 16.03 14.43 12.80 MO7SEIZACDR2GOSET-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator’ . Ae ek 
i i 4 finde 4 MC78L12ACDR2GOSTR-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* . 272.50/2,500 
MC100EL16DGOS-ND 5V ECL Differential Receiver 8-SOIC 5.75 5.25 4.15 MC78L12ACPGOS-ND 400mA’ 12V’ Positive Voltage Regulator* 49 37 26 
ee te ooapoeey yy aie a vanes a a ie a MC78L15ACPGOS-ND 400mA\ 15V, Positive Voltage Regulator : 49° «3726 
ING GCEPRanToCeedn Savi ECL Oar Dif MORMHOR Gace ae) Ge GEE MC78LC33HT1GOSCT-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* 79 63 48 
- TE = = ; MC78LC33HT1GOSTR-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* 271.00/1,000 
MC100EP11DGOS-ND 3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer* 8-SOIC 10.00 9.25 7.00 MC78LC33NTRGOSCT-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* 90 ip gel 
MC100EP14DTGOS-ND 3 SGV, 19 Dir ECLPECUNSTE MC78LC33NTRGOSTR-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* 855.00/3,000 
Clock Driver* ..... cesses 11.39 10.40 8.22 MC78LC50HT1GOSCT-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator 79 63 48 
MC100EP57DTGOS-ND 3.3V/5V ECL 4:1 Differential Mux* 10.70 9.90 7.49 MC78LC50HT1GOSTR-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator* ... 271.00/1,000 
MC100EP195BMNGOS-ND 3.3V ECL Programmable Delay Chip 16.00 14.80 11.20 MC78LC50NTRGOSCT-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator... 90 72 <4 
MC100EP196BMNGOS-ND 3.3V ECL Programmable Delay Chip w/FTUNE* 16.00 14.80 11.20 MC78LC50NTRGOSTR-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator* 855.00/3,000 
MC100EP445MNGOS-ND 3.3V/SV ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter* 32-QFN 22.14 18.98 16.83 MC78MO5ACDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* itp 62 46 
MC100EPT20DGOS-ND 3.3V TTL/CMOS to Diff. PECL Translator* 8-SOIC 851 7.77 6.15 MC78MOSACDTRKGOSTR-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 605.00/2,500 
MC100EPT21DGOS-ND 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL Translator* . Sl iets 6n15) MC78MO5BDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 53 42.32 
MC100EPT21DTGOS-ND 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL Translator® .....e.e 8-TSSOP 8.51 7.77 6.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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A Digi-Key nee Price Each 
ON Semiconduct LDO REGULATORS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
= : NCP582LSQ33T10STR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 648.00/3,000 
Dial Key meer Re ‘ Price Fach iv NCP583SQ15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 72 58 44 
: : NCP583SQ18T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 72 58 44 
MC78MO5BDTRKGOSTR-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator*. 395.00/2,500 NCP583SQ18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 648.00/3,000 
MC78MO5CDTGOS-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* . 50 40 30 NCP583SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 7258 44 
MC78MO5CDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 50 40 30 NCP583SQ28T1GOSCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* Te 58 4 
Nese eeenengavea an smn ay poe potas Ee 3 eee NCP583SQ28T1GOSTR-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 648.00/3,000 
78M05 | 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* . 2 . NCP583SQ30T1GOSCT-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 72 58 44 
MC78M12CDTRKGOSCT-ND 500mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 53. A232 NCP583SQ30T1GOSTR-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 648.00/3,000 
MC78M12CDTRKGOSTR-ND 500mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 395.00/2,500 NCP583SQ33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator 72 58 44 
MC eM tc ToOS ND aca ee sai vonage se ae 8 oe a NCP583SQ33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 648.00/3,000 
- mA, 15V, Positive Voltage Regulator . : : : NCP584HSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78M15CDTRKGOSCT-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* 63 noid 38 NCP584HSNO9T1GOSTR-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* 657.00/3,000 
MC78M15CDTRKGOSTR-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* 472.50/2,500 NCP584HSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78M15CTGOS-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* 60 48 36 NCP584HSN12T1GOSTR-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* 657.00/3,000 
MC78PC33NTRGOSCT-ND 150mA, 3.3V, LDO Linear Voltage Regulator*. 70 56 42 NCP584HSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* $56. 42 
MC78PC33NTRGOSTR-ND 150mA, 3.3V, LDO Linear Voltage Regulator*.... SOT-23-5 627.00/3,000 NCP584HSN18T1GOSTR-ND 1.8V; 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
MC79LO5ABPGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* .T0-92 46 OMe NCP584LSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* 69 56 AQ 
MC79LO5ACDGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* BSOIC 4232 NCP584LSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC79LO5ACDR20SCT-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 8SOlc 9.52 «40.29 NCP584LSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* 657.00/3,000 
MC79LO5ACDR2GOSCT-ND. 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 8-SOIC A2 nae) 24 NCP585DSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 79 63 48 
MC79LO5ACDR2GOSTR-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 8-SOIC 272.50/2,500 NCP585DSN12T1GOSTR-ND 1.2V’ 300mA CMOS LDO Regulator* 747.00/3,000 
MC79LO5ACPGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 0-92 AQ 37 26 NCP585DSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 79 63 AR 
MC79L12ACDR20SCT-ND 100mA, 12V, Negative Voltage Regulator asoic 6.524029 NCP585DSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 810.00/3,000 
MC79L12ACPGOS-ND 100mA, 12V, Negative Voltage Regulator 0-92 «8.4900 (387 6 NCP585HSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 86 69 52 
see eacr ats ND son Eitiecrah le aa: 2 ah 2 NCP585HSNO9T1GOSTR-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
: OV, : : : NCP585HSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 86 69 52 
MC79MO05CDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 58 AG 35 NCP585HSN12T1GOSTR-ND 4.2V. 300mA CMOS LDO Ragulator® 813.00/3,000 
MC79MOSCDTRKGOSTR-ND 500mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 432.50/2,500 NCP585HSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 86 69 52 
MC79M12CDTRKGOSCT-ND 500mA, 12V, Negative Voltage Regulator 63 51 38 NCP585HSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
MC79M12CDTRKGOSTR-ND 500mA, 12V, Negative Voltage Regulator 472.50/2,500 NCP585LSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 86 i Ge 
MC79M15CDTRKGOSCT-ND 500mA, 15V, Negative Voltage Regulator’ 63 ‘il 38 NCP585LSN12T1GOSCT-ND 12V. 300mA CMOS LDO Regulator* 86 ‘69 52 
NCTRISACOTRECOSCTAD 1,5, ove Voge ep... w 75 s7 | Nepesssmaricoscrno | a atbna cs (bo agus oe 
be by , ” * * - =! BV, Im. eguiator’ r. u - 
Hea aa We ay Sag es Heal - ee ie NCP585LSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
ri by ; Positive Voltage Regulator™ . . _ “ i 
MC7805BDTRKGOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator, 70 56 42 RICEREOSN STI GOSCT ND tee to Guos a a are : aD aantn 3 ae 
MC7805BDTRKGOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* 522.50/2,500 NCSeRRE RH ecient 1 aU Sted GMOS. EDO WHRIFTERIE® eae 
MC7805BD2TR4GOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* . 99 80 60 NCP699SN18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 360.00/3,000 
MC7805BD2TR4GOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator® . 325.60/800 NCP699SN25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 49.38 28 
HEL Ce Wy yore Wee pate : Bs ee NCP699SN25T1GOSTR-ND 28, 150mA CMOS LDO with Enable* . 387.00/3,000 
iertctzra0 | 1 ae og apa Fr itt | Neummcresetan | 35 uch pdm ets * thant 
MC7805CD2TR4GOSTR-ND 1A, SV, Positive Voltage Regulator® 252.00/800 NCP699SN30T1GOSCT-ND 3.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 46 «3626 
Merete Taos V4 a ae ee i ee . 2 a a NCP699SN30T1GOSTR-ND 3.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 360.00/3,000 
it i . BV, Positive Voltage Regulator ag NCP699SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 46 3626 
MC7808CTGOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulator* . 53 42 32 NCP699SN33T1GOSTR-ND 33V. 150mA CMOS LDO with Enable* 360.00/3,000 
MC7809CTGOS-ND 1A, 9V, Positive Voltage Regulator* . 55 A433 Pe aaae aera: ae 
ue vce Oe = NCP699SN50T1GOSCT-ND 5.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 46 3626 
Meee OS ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator 55 4433] NcP69gsN50T1GOSTR-ND 5.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* . 360.00/3,000 
MC7812CD2TR4GOSCT-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 86 69 52 NCP700MN180R2GOSCT-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator* 4.09 95 73 
MC7812CD2TR4GOSTR-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 281 60/800 ae : . : : 
: NCP700MN180R2GOSTR-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator 1158.00/3,000 
MC7812CTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator 259) 42 32 
: . NCP700MN280R2GOSCT-ND 2.8V, 200mA LDO Regulator* 109 95 73 
MC7815CD2TR4GOSCT-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator 86 69 52 
- NCP700MN280R2GOSTR-ND 2.8V, 200mA LDO Regulator* 1158.00/3,000 
MC7815CD2TR4GOSTR-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 281 .60/800 NCP1117ST33T3GOSCT-ND 3.3V. 1A, LDO Positive Voltage Regulator* 52 42 32 
MC7815BTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 10 56 42 rere eh 9 9 y ‘ 7 
pees NCP1117ST33T3GOSTR-ND 3.3V, 1A, LDO Positive Voltage Regulator* 624.00/4,000 
MC7815CTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 258) 242 32) 
i NCP3520DMR2GOSCT-ND 1.2V LDO Regulator Controller* 169 147 1.13 
MC7818CTOS-ND 1A, 18V, Positive Voltage Regulator. 69 56.42 is 
MC7824CTGOS-ND 1A’ 24V' Positive Voltage Regulator* a Mw BB NCP3520DMR2GOSTR-ND 1.2V LDO Regulator Controller 2396.00/4,000 
- : NCP3521DMR2GOSCT-ND 1.5V LDO Regulator Controller* 169 147 1.13 
MC7905ACTGOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator’ 70 56 42 * 
; NCP3521DMR2GOSTR-ND 1.5V LDO Regulator Controller*.... 2396.00/4,000 
Merle lst) 1A, SV, Negative Voltage Regulato us ge TDA1085CGOS-ND Universal Motor Speed Controller* 201 168 1.41 
MC7905CTGOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator* -60 48 ~~ «36 : - = 
MC7908CTOS-ND 1A, 8V, Negative Voltage Regulator .. A5 34 26 
MGC7912CTOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator 67.54 . ™ ON} @ NEW! MEMORY 
MC7912CTGOS-ND TA, 12V, Negative Voltage Regulator 60 4836 ON Semiconductor Reel RoHS Compliant 
MC7915CTGOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator*.. 60 48 36 5 es 5 
MC33269DTRK-3.3GOSCT-ND 3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Reg. * Or a On Semiconductor | Digi-Key hace Price Each 
MC33269DTRK-3.3GOSTR-ND | 3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Reg.* 765.00/2,500 Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 
NCP500SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150MA CMOS LDO Voltage Reg.* TSOP. 554488 NOIL63W2AT251 | 766-1031-ND | 64K x 16 Bit 1MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP500SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Voltage Reg. 495.00/3,000 CMOS SRAM 44-TSSOP 3.69 3.08 2.59 
NCP502SQ25T10SCT-ND 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 86 70 52 NOIL63W3AT251 | 766-1032-ND ets : ooh 7 MB Ultra-Low Power eee sop [oe 
NCP502SQ25T10STR-ND 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 834.00/3,000 : i . : 
NCP511SN15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.*. 58 46 «35 NO2L63W3AB251 766-1034-ND | 128K x 16 Bit 2MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP511SN25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.*. 58.46 35 CMOS SRAM 48-BGA 5.16 4.30 3.62 
NCP511SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS Low 10, LDO Volt. Reg.*. 58 4635 NO2L63W3AT251 | 766-1035-ND | 128K x 16 Bit 2MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP511SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS Low 1Q, LDO Volt. Reg.*. 519.00/3,000 CMOS SRAM ..48-TSOP 4.74 3.95 3.32 
NCP553SQ28T10SCT-ND 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulato 80 65 49 NO1L83W2AT251 766-1033-ND | 128K x 8 Bit 1MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP553SQ30T10SCT-ND 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator... 80 65 49 CMOS SRAM ...32-TSOP 3.06 255 215 
NCP562SQ25T10SCT-ND 2.5V, 80mA CMOS LDO Voltage Regulato! 80 65 49 NO2L83W2AT251 766-1036-ND | 256K x 8 Bit 2MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP580SQ15T1GOSCT-ND T.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB. 70 56 42 CMOS SRAM ...32-TSOP 4.14 3.45 2.90 
NCP580SQ18T1GOSCT-ND 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 705642. NO4L63W1AT271 766-1037-ND | 256K x 16 Bit 4MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP580SQ18T1GOSTR-ND 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 630.00/3,000 CMOS SRAM .44-TSSOP 7.21 6.41 5.08 
NCP580SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 42 No4L63w2AB271 | 766-1038-ND | 256K x 16 Bit 4I ra-Low Power Asynchronous 
NCP580SQ25T1GOSTR-ND 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 630.00/3,000 CMOS SRAM 48-BGA 7.59 675 5.34 
NgeeagsO25T1 GOSCT ND zB 120m CMOS TO oe Sora ae a ae NO4L63W2AT271 766-1039-ND | 256K x 16 Bit 4MB Ultra-Low Power Asynchronous 
5 * , 120m, egulator . 3 56 CMOS SRAM 44-TSOP 7.21 6.41 _ 5.08 
NGS BOSOa CEO STRAND S\, 120mACMOSLDO Regulator SC-82A8 (ete ald NOBL63W2AB271 | 766-1040-ND | 512K x 16 Bit 8MB Ultra-Low Power Asynchronous 
NCP580SQ33T1GOSCT-ND 3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator SC-82AB 70 56 42 CMOS SRAM 48-BGA 1231 10.95 867 
NCP582DSQ15T10SCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB_ 72,58 : - : 
NCP582DSQ18T10SCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB. 728A 
NCP582DSQ18T10STR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 648.00/3,000 . ™ @ rT ® 
NCP582DSQ25T10SCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72 «58 «44 ON Semiconductor DigipReel MICRO-INTEGRATION 
NCP582DSQ28T10SCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 7258S ae MCE 
NCP582DSQ30T10SCT-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator SC-82AB. 72 «584 sane Descrintion jl eae an 
et * va = 
NoP5820SQ33T 10SCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator SC-82AB 7258 Ad NUT MTA GOSCTEN USE kar winesD Protection 0 ET oma 
NCP582DS033T10STR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator SC-82AB 660.00/3,000 sees : 
NCP582LS018T10SCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72 58 44 NUF2101MT1GOSTR-ND USB Filter with ESD Protection* 855.00/3,000 
NCP582LS018T10STR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 660.00/3,000 NUP4201DR20SCT-ND Low Capacitance Surface Mount 1.78 1.49 1.25 
NCP582LSQ25T1OSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72,58 NUP4201DR20STR-ND Low Capacitance Surface Mount TVS ..... 4800.00/2,500 
NCP5821SQ25T1 0STR-ND 2.V, 150mA CMOS LDO Regulator* $0-82AB 648.00/3,000 NUP4201MR6T1GOSCT-ND Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NCP582LSQ28T1OSCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72584 Speed Data Line Protection 69 56 42 
NCP582LSQ30T10SCT-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator SC-82AB 72 58 44 NUP4201MR6T1GOSTR-ND Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NCP582LSQ30T10STR-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator SC-82AB 648.00/3,000 Speed Data Line Protection* 657.00/3,000 
NCP582LS033T10SCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator® .....-.-cee SC-82AB_ 72,58 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ON Semiconductor () Digi@Reel” 


MOS LOGIC 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 =100 
MC74AC74NOS-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 

Flip-Flop 14-Dip 54 413 
MC74AC541DWR20SCT-ND Tri-State Octal Line Drive 88 sil eo 
MC74AC541DWR20STR-ND Tri-State Octal Line Drive 310.00/1,000 
MC74ACT14DR2GOSCT-ND Hex Inverter Schmitt Trigger* 64 So OS, 
MC74ACT14DR2GOSTR-ND. Hex Inverter Schmitt Trigger* 480.00/2,500 
MC74ACT157DR20SCT-ND Quad 2-Input Multiplexer .... 16-SOIC 60 A&B 36 
MC74ACT245NOS-ND Tri-State Octal Bi-Directional Transceive 20-Dip .99 80 60 
MC74ACT541DTGOS-ND Octal Line Driver*... 14 60 45 
MC74HCOOADGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate 50 39.28 
MC74HCOOADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate 50 39 28 
MC74HCOOADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input NAND Gate 327.50/2,500 
MC74HCOOANGOS-ND. Quad 2-Input NAND Gate 58 A635 
MC74HCO2ADR20SCT-ND Quad 2-Input NOR Gate ... 200 A331 
MC74HCO2ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 50 39.28 
MC74HCO2ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input NOR Gate* 327.50/2,500 
MC74HCO4ADR2GOSCT-ND Hex Inverter* 50 39 = 28 
MC74HCO4ADR2GOSTR-ND. Hex Inverter* 327.50/2,500 
MC74HCO4ANGOS-ND. Hex Inverter* 58 AB 35 
MC74HCO8ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 50 39.28 
MC74HCO8ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 327.50/2,500 
MC74HCO8ADTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP AT 36.26 
MC74HCO8ADTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 305.00/2,500 
MC74HCO8ANGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 58 AG 35 
MC74HC14ADGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* AT 38.29 
MC74HC14ADR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* AT noo) 229) 
MC74HC14ADR2GOSTR-ND. Hex Schmitt-Trigger Inverter* 352.50/2,500 
MC74HC14ADTR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* .14-TSSOP yf A432 
MC74HC14ADTR2GOSTR-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* .14-TSSOP 375.00/2,500 
MC74HC14ANGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-Dip 63 51 38 
MC74HC32ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 50 39 28 
MC74HC74ADR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop * 14-SOIC AT 38.29 
MC74HC74ADR2GOSTR-ND. Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC 352.50/2,500 
MC74HC74ADTR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* .14-TSSOP Sif A432 
MC74HC74ADTR2GOSTR-ND. Dual D-Type Flip-Flop* -14-TSSOP 375.00/2,500 
MC74HC74ANGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 63. «51 38 
MC74HC86ADR20SCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC AB foam eo 
MC74HC86ADR20STR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 345.00/2,500 
MC74HC86ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 54 42 30 
MC74HC86ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input Exclusive OR Gate 352.50/2,500 
MC74HC125ADR20SCT-ND Tri-State Quad Non-Inverting Buffe 56 45 34 
MC74HC125ADR2GOSCT-ND Tri-State Quad Non-Inverting Buffer* ..... 50 40.30 
MC74HC132ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt 

Trigger Input* 50 40 =.30 
MC74HC132ADR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt 

Trigger Input* 375.00/2,500 
MC74HC138ADR2GOSCT-ND 1-of-8 Decoder/Demux* . AT 38 29 
MC74HC138ADR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* .. 352.50/2,500 
MC74HC157ADR20SCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Mux ee A Eoe 


MC74HC157ADR20STR-ND 
MC74HC165ADR2GOSCT-ND 


Quad 2-Input Data Selector/Mux 
8-Bit Serial or Parallel-In/Serial Out 
Shift Register* 


315.00/2,500 


61 AQ 37 


MC74HC165ADR2GOSTR-ND 
MC74HC244ADWR2GOSCT-ND 
MC74HC244ADWR2GOSTR-ND 


8-Bit Serial or Parallel-In/Serial Out 
Shift Register* oo 

Tri-State Octal Inverting Buffer/Line 
Driver/Line Receiver* Ue 

Tri-State Octal Inverting Buffer/Line 
Driver/Line Receiver*.... 


455.00/2,500 
$90 67204) 


310.00/1,000 


MC74HC244ANGOS-ND 


Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line 
Driver/Line Receiver*.... 


1.07 86 .65 


MC74HC245ADWR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver* 90 i254! 
MC74HC245ADWR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver* 310.00/1,000 
MC74HC390ADR20SCT-ND Dual 4-Stage Binary Ripple Counte: 12 58 44 
MC74HC573ADWR2GOSCT-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch*. .90 Te! 
MC74HC573ADWR2GOSTR-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch* . 310.00/1,000 
MC74HC573ANOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch ii 90 68 


MC74HC574ANOS-ND 
MC74HC574ANGOS-ND 


Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F 
Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F*.. 


ils Ge) 
1.07.86 65 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74HCOODR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* .14-SOIC 42 31 ee. 
74HCOODR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* -14-SOIC 222.50/2,500 
74HCOODTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 4-TSSOP 42 31.22 
74HCOODTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 4-TSSOP 222.50/2,500 
74HCO2DR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* .14-SOIC 42 231 22 
74HCO2DR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC 222.50/2,500 
74HCO2DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate*.. 4-TSSOP 42 31 Z 
74HCO2DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 222.50/2,500 
74HCO4DR2GOSCT-ND Hex Inverter*. .14-SOIC 42 31 22 
74HCO4DR2GOSTR-ND Hex Inverter*. -14-SOIC 222.50/2,500 
74HCO4DTR2GOSCT-ND Hex Inverter*. 4-TSSOP 42 31 2) 
74HCO4DTR2GOSTR-ND Hex Inverter*. 4-TSSOP 222.50/2,500 
74HCO8DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Al .14-SOIC 42 31 22 
74HCO8DR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-SOIC 222.50/2,500 
74HCO8DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 4-TSSOP 42 231 22 
74HCO8DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 4-TSSOP 222.50/2,500 
74HC14DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. .14-SOIC 42 ol 22 
74HC14DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. .14-SOIC 222.50/2,500 
74HC14DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 4-TSSOP AT ROONEZO) 
74HC14DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 4-TSSOP. 247.50/2,500 
74HC32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . 42 31 22 
74HC32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . 222.50/2,500 
74HC32DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . AT 35.25 
74HC32DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . 247.50/2,500 
74HC74DR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset* . AT 5) 
74HC74DR2GOSTR-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* .. 247.50/2,500 
74HC74DTR2GOSCT-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* 39 31 22 
74HC74DTR2GOSTR-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset 257.50/2,500 
74HC86DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. AT hy Za) 
74HC86DR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 247.50/2,500 
74HC86DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. AT eee 
74HC86DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 247.50/2,500 
74HC125DR2GOSCT-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer’ 39 Bl 2 
74HC125DR2GOSTR-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 257.50/2,500 
74HC125DTR2GOSCT-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 39 31 22 
74HC125DTR2GOSTR-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* ... 257.50/2,500 
74HC132DR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger AT Be Ba 
74HC132DR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* 247.50/2,500 
74HC132DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* A3 33.24 
74HC132DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* .... 280.00/2,500 
74HC138DR2GOSCT-ND 1-of-8 Decoder/Demux* A3 33.24 
74HC138DR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 280.00/2,500 
74HC138DTR2GOSCT-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 43 POON. 
74HC138DTR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 280.00/2,500 
74HC244DTR2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer/Line 

Driver/Receiver* aa 20-TSSOP 54 42.30 
74HC244DTR2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer/Line 

Driver/Receiver* .. ..20-TSSOP 350.00/2,500 
74HC245DTR2GOSCT-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Transceiver* '0-TSSOP Anyi 44 32 
74HC245DTR2GOSTR-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Transceiver* ....20-TSSOP 375.00/2,500 
74HC373DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent 

Latch* 20-TSSOP 54 42.30 
74HC373DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent 

Latch* 20-TSSOP 350.00/2,500 
74HC374DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 54 42 ~~ 30 
74HC374DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 350.00/2,500 
74HC574DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* fou 44 3, 
74HC574DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 412.50/2,500 
74HC595DR2GOSCT-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register* all 40 29 
74HC595DR2GOSTR-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register* 337.50/2,500 
74HC595DTR2GOSCT-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register* 16-TSSOP aah 40.29 
74HC595DTR2GOSTR-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register* 6-TSSOP 337.50/2,500 
74HCTO4DR2GOSCT-ND Hex Inverter*. .14-SOIC AT 230,220) 
74HCTO4DR2GOSTR-ND Hex Inverter®. 714-S0IC 247.50/2,500 
74HCTO4DTR2GOSCT-ND Hex Inverter*. 14-TSSOP 39 roll ee) 
74HCTO4DTR2GOSTR-ND Hex Inverter*. 4-TSSOP 257.50/2,500 
74HCTO8DR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate .14-SOIC AT 5000) 20! 
74HCTO8DR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-SOIC 247.50/2,500 
74HCTO8DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 4-TSSOP AT Se 
74HCTO8DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 4-TSSOP 247.50/2,500 
74HCT14DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 14-SOIC 44 ee 
74HCT14DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 14-SOIC 232.50/2,500 
74HCT14DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 4-TSSOP AT Sey 
74HCT14DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 4-TSSOP 247.50/2,500 
74HCT32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate with LST 

Compatible Inputs* AT ky YR) 
74HCT32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate with LSTTL 

Compatible Inputs* 247.50/2,500 
74HCT32DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate with LSTTL 

Compatible Inputs* 14-TSSOP AT BOON 225) 
74HCT32DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate with LSTTL 

Compatible Inputs* 4-TSSOP 247.50/2,500 
74HCT157DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* . AT 38.29 
74HCT157DR2GOSTR-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* .. 350.00/2,500 
74HCT157DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* .. 50 40.30 
74HCT157DTR2GOSTR-ND. Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer*.. 372.50/2,500 
74HCU04DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Unbuffered* A7 35 (25 
7T4HCU04DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Unbuffered * 247.50/2,500 
74HCU04DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Unbuffered* 47 35.25 
74HCU04DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Unbuffered* 247.50/2,500 
M74VHC1G125DFT2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* -SOT-353 48 28 19 
M74VHC1G125DFT2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* -SOT-353 198.00/3,000 
M74VHC1GT125DT1GOSCT-ND Noninverting Buffer/CMOS Logic 

Level Shifter* SOT-23-5 AQ 29 19 
M74VHC1GT125DT1GOSTR-ND Noninverting Buffer/CMOS Logic 

Level Shifter* SOT-23-5 201.00/3,000 
MC74ACO08DR20SCT-ND Quad 2-Input AND Gat .14-SOIC AG 3f 28 
MC74AC10DR20SCT-ND Triple 3-Input NAND Gate .. .14-SOIC AG fF .28 
MC74AC32NOS-ND Quad 2-Input OR Gate.... 14-Dip coi 39.29 


MC74HC589ADR2GOSCT-ND 8-Bit Shift Register* 55 A433 
MC74HC589ADR2GOSTR-ND 8-Bit Shift Register* 440.00/2,500 
MC74HC595ADGOS-ND Tri-State Shift Register* . 67 54 40 
MC74HC595ADR2GOSCT-ND Tri-State Shift Register* . 67 54 40 
MC74HC595ADR2GOSTR-ND. Tri-State Shift Register* . 500.00/2,500 
MC74HC595ADTR2GOSCT-ND Tri-State Shift Register* . .16-TSSOP 61 AQ 387 
MC74HC595ADTR2GOSTR-ND Tri-State Shift Register* . .16-TSSOP 455.00/2,500 
MC74HC595ANGOS-ND Tri-State Shift Register* . 16-Dip 14 60 45 
MC74HC4040ANGOS-ND 12-Stage Binary Ripple Counter* 16-Dip 74 59 «45 
MC74HC4051ADTR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux* -16-TSSOP 63 51 38 
MC74HC4051ADTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux*.. .16-TSSOP §12.50/2,500 
MC74HC4051ADWR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 90 2) 154) 
MC74HC4051ADWR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux*.. 16-SOIC 310.00/1,000 
MC74HC4052ANOS-ND Dual Analog Mux/Demux 16-Dip 15 61 AG 
MC74HC4060ADROSCT-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with Oscillator .... 16-SOIC 2 58 44 
MC74HC4060ADROSTR-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with Oscillator .... 16-SOIC 477.50/2,500 
MC74HC4066ADR2GOSCT-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux* 57 44° 32 
MC74HC4066ADR2GOSTR-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux* 357.50/2,500 
MC74HC4066ANGOS-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux* 67 54 40 
MC74HC4538ADR2GOSCT-ND Dual Precision Monostable Multivib : 67 54 40 
MC74HC4538ADR2GOSTR-ND Dual Precision Monostable Multivibrator*.. 16-SOIC 500.00/2,500 
MC74HC4852ADR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux* .. 16-SOIC = 1.08 687 65) 
MC74HC4852ADR2GOSTR-ND Analog Mux/Demux 16-SOIC 855.00/2,500 
MC74HC1G04DFT1GOSCT-ND Single Inverter* ... SOT-353 AB p28 lg 
MC74HC1G04DFT1GOSTR-ND Single Inverter* ... SOT-353 198.00/3,000 
MC74HC1G08DTT1GOSCT-ND Single 2-Input AND Gate* }OT-23-5 AQ 29 «AD 
MC74HC1G08DTT1GOSTR-ND Single 2-Input AND Gate* OT-23-5 201.00/3,000 
MC74HCT14ADR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC AT 38 29 


MC74HCT14ADR2GOSTR-ND 
MC74HCT244ADTGOSCT-ND 


Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-SOIC 
Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 


Line Driver/Receiver*.... 20-TSSOP 


352.50/2,500 


67 «540 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
MC74HCT244ADTGOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ MC14093BCPGOS-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 58 A635 

Line Driver/Receiver*.... 500.00/2,500 MC14093BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 57) 4432 
MC74HCT245ANOS-ND. Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver. 1.12 90 68 MC14093BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 375.00/2,500 
MC74HCT374ADWOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type Flip-Flop 82 62 46 MC14094BCPOS-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulato 99 80 60 
MC74HCT573ANOS-ND. Tri-State Octal Non-Inverting Transparent Latch... 96 83.64 MC14094BDR2GOSCT-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator* 50 40 30 
MC74HCTS74ADWOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type Flip-Flop 82 6246 MC14094BDR2GOSTR-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator* 375.00/2,500 
MC74LCX04DTR2GOSCT-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter* AT 36.26 MC14106BCPGOS-ND Hex Schmitt Trigger* . 63 Gl eB 
MC74LCX04DTR2GOSTR-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter* 305.00/2,500 MC14106BDR2GOSCT-ND Hex Schmitt Trigger* . 57 44 32 
MC74LCX125DTR2GOSCT-ND Quad Low Voltage Non-Inverting Buffer* A736 26 MC14106BDR2GOSTR-ND Hex Schmitt Trigger . 375.00/2,500 
MC74LCX125DTR2GOSTR-ND | Quad Low Voltage Non-Inverting Buffer 305.00/2,500 Her ecea te Hee paunge Elneaee: agar eee nas 
MC74LCX244DTR2GOSCT-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Buffer* . 49 40 ~—30 MC14490PG0S-ND Hex B Eliminator®- Te-Dio 5.94517 3.85 
MC74LCX244DTR2GOSTR-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Buffer. 367.50/2,500 ‘ Se cea Hd 

MC14504BCPGOS-ND Hex Level Shifter for TTL 99 80 60 
MC74LCX244DWR2GOSCT-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Buffer® . 86 69 52 MC14504BDR2GOSCT-ND Hex Level Shifter for TTL 44 108 83 
MC74LCX244DWR2GOSTR-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Buffer* . 295.00/1,000 i , * : ( ‘ 
MGR OREOTERCACCENDIE Low Voltece CMOS Octal Transceliers Fala isa MC14504BDR2GOSTR-ND Hex Level Shifter for TTL 1097.50/2,50 
ican OL ane AT tom Voll a Oat Tansoahar® Sea MC14511BCPGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver 79 63 48 
- ow Voltage ctal Transceiver i x 5 tae! iver® 

MC74LCX245DWOS-ND Low Voltage CMOS Octal Transceivel 20-S0IC «86 = ape ea aco ae ed Lateh/Decoder/Driver icy ie ah 
MC74LCX16244D0SCT-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Buffel 104 83 63 MC14521BCPGOS-ND 24: Stane Fiediency Divider® a Bo 
MC74VHC1GOODFT2GOSCT-ND | Single 2-Input NAND Gate* ... .S0T-353 48 28 19 IV EERUSEOES Biel rr 4 ecb Mulihibes ae op OA 
MC74VHC1GOODFT2GOSTR-ND _| Single 2-Input NAND Gate* ... .SOT-353 198.00/3,000 EL CESRULEREA) Programmable Timer* ia ae 
MC74VHC1GO4DFT2GOSCT-ND | Single Inverter* . ‘$0T-353. 48 28 19 MC14536BDWR20SCT-ND Programmable Tine sy 
MC74VHC1GO4DFT2GOSTR-ND | Single Inverter* . .SOT-353 198.00/3,000 9 ee : : : 

i : 991 MC14536BDWR2GOSCT-ND Programmable Timer 1.08 of 65) 
MC74VHC1GO4DTT1GOSCT-ND | Single Inverter . SOT-23-5 49 29 19 VEVEECER ORGS p ie Ter aparece 
MC74VHC1GO4DTTIGOSTR-ND | Single Inverter* . SOT-23-5 201.00/3,000 ESVCECERSTENTS! Bice Ratra i Ae ‘i ae 
MC74VHC1GO7DFOSCT-ND Single Non-Inverting Buffer with Open Drain.......S0T-353 20 17 13 5 : ma , Se riaheni e, bn Sree ry 
MC74VHC1GO8DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* ‘S$0T-353. «48 ~«228~«19 oe a : : : 
MC74VHC1GO8DFT2GOSTR-ND —_| Single 2-Input AND Gate* -SOT-353 198.00/3,000 MC14538BDR2GOSCT-ND Dual, Retriggerable, Resettable, 

MC74VHC1GO8DTT1GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* §0T-23-5 49 29 19 Monostable Multivibrator* .... 72 58 4 
MGC74VHC1GO8DTTIGOSTR-ND —_| Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 201.00/3,000 MC14538BDR2GOSTR-ND Dual, Retriggerable, Resettable, 

MG74VHC1G14DFT1GOSCT-ND _| Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-353 48 28 19 Monostable Multivibrator* .... 540.00/2,500 
MC74VHC1GI4DFTIGOSTR-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter* “S0T-353 798.00/3,000 MC14538BDWR2GOSCT-ND Dual, Retriggerable, Resettable, 

MC74VHC1G14DTOSCT-ND Single Schmitt-Trigger Inverter. §0T-23-5 39 29-24 Monostable Multivibrator 866952 
MC74VHC1G14DTOSTR-ND Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-23-5 222.00/3,000 MC14538BDWR2GOSTR-ND Dual, Retriggerable, Resettable, 

MC74VHC1G14DTT1GOSCT-ND —_| Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 49 29 19 Monostable Multivibrator* 295.00/1,000 
MC74VHC1G14DTT1GOSTR-ND__| Single Schmitt-Trigger Inverter .. SOT-23-5 201.00/3,000 MC14541BCPGOS-ND Programmable Timer* 70 56 42 
MC74VHC1G32DFOSCT-ND Single 2-Input OR Gate. S0T353. «46~=O2SCD MC14541BDR2GOSCT-ND Programmable Timer* AT 38 29 
MC74VHC1G32DFT2GOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* .SOT-353 AB 28 19 MC14541BDR2GOSTR-ND. Programmable Timer™.... w 14-SOIC 352.50/2,500 
MC74VHC1G32DFT2GOSTR-ND Single 2-Input OR Gate* -SOT-353 198.00/3,000 MC14543BCPGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver 

MC74VHC1G50DFOSCT-ND High Speed CMOS Butte .SOT-353 34.2417 for Liquid Crystals*.. 74 60 45 
MC74VHC1G50DFT2GOSCT-ND _| High Speed CMOS Buffer* SOT-353 48.2819 MC14584BCPGOS-ND Hex Schmitt Trigger* . 14-Dip 67 5440 
MC74VHCTGSODFT2GOSTR-ND | High Speed CMOS Buffer* SOT-353 798.00/3,000 MC14584BDR2GOSCT-ND Hex Schmitt Trigger* . 14-SOIG 534282 
MC74VHC1GT66DOSCT-ND Single Supply Analog Switc! SOT-23-5 39 29 24 MC14584BDR2GOSTR-ND Hex Schmitt Trigger* . 14-SOIC 395.00/2,500 
MG74VHC4052DR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* . -16-SOIC 67.5440 NL7SZ57DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate $t-88 42 29 24 
MO7AVEC4052DR2GOSTR-ND” | Analog Mux/Demux’ . . 16-SOIC 500.00/2,500 NL7SZ57DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 231.00/3,000 
MC74VHC4053DTR2GOSCT-ND__| Analog Mux/Demux* . 6-TSSOP_ 6754 NL7SZ58DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* sc-88 42 29 21 
MC74VHC4053DTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* . 6-TSSOP 500.00/2,500 NL7SZ58DFT2GOSTR-ND. Configurable Multifunction Gate* 231.00/3,000 
MC TAOO BCE GOS ND he nue Stet ie a : penta pa oe 3 NL7SZ97DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* a 29 

7 luad 2-Inpu ate x » “ ‘i a 7 r 7 * 

MC14001BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-8010 327'50/2,500 NU SZ2 (DTZ ROS TRING) Configurable Multifunction Gate* 231.00/3,000 
MC14001UBCPOS-ND Quad 2-Input NOR Gat : 55 45 34 NL7SZ98DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* .. 42 ee el 
E Mad: 2s pu isi is : : NL7SZ98DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* 231.00/3,000 
Seo BEEGOS NG Gag ae wD ce pS a 3 NL17SZOODFT20SCT-ND Single 2-Input NAND Gate 29 2416 
x ‘ : : : NL17SZOODFT20STR-ND Single 2-Input NAND Gat 240.00/3,000 
MC14011BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 50 439 «28 nore <npu ee : 

i : - NL17SZOODFT2GOSCT-ND Single 2-Input NAND Gate 48.2819 
MC14011BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 327.50/2,500 NIE SZOOnE eS COeTanIG Single ddlenlit NAND Gals enMAAN 
MC14013BCPGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop* .. 74 59 45 MERE REDS Sicole tne Br ate ay oe 
MC14013BDR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* .. 54 «42 ~—«30 NL{7SZ04DFT20STR-ND single iverer.  943.00/9,000 
MC14013BDR2GOSTR-ND Dual D-Type Flip-Flop* .. 352.50/2,500 NL178204DET2GOSCT-ND Sinle Inverter i a) 
MC14016BCPGOS-ND Quad Analog Switch/Mux 14-Dip 61 4987 EER ecoca an Sie ree “as Gee 
MC14017BCPGOS-ND Decade Counter/Divider* 16-Dip 68 54 41 # . i i 
MC14020BCPGOS-ND 14-Bit Binary Counter® .. 16-Dip 79 63 48 NL17SZ07DFT2GOSCT-ND Single Non-Inverting i put® 48 28 C9 
MC14023BCPGOS-ND Triple 3-Input NAND Gate* 14-Dip 61 49 ~37 ee a LL ang Nore ver eu with OD Output ae dae toae 
MC14025BCPGOS-ND Triple 3-Input NOR Gate* . 14-Dip 61 49 37 i ‘ ingle 2-Input ate : ‘ : 
MC14027BCPGOS-ND Dual J-K Flip-Flop*.... 16-Dip 2 58 Ad NL17SZ08DFT2GOSCT-ND Single 2-Input AND Gate* 48 28 19 
MC14028BCPGOS-ND BCD to Decimal Decoder 16-Dip 63 51 38 NL17SZO8DFT2GOSTR-ND Single 2-Input AND Gate* .. 198.00/3,000 
MC14029BCPOS-ND Binary/Decade Up/Down Countel 16-Di 1.08 87 65 NL17SZ14DFT20SCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigge SOT-353 38 29.20 

ry p P 

MC14040BCPGOS-ND 72-Bit Binary Counter™.. 16-Dip We aeh 20 NL17SZ14DFT2GOSCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigger* SOT-353 (48) 28) 9) 
MC14040BDR2GOSCT-ND 42-Bit Binary Counter 16-SOIC 55 44 33 NL17SZ14DFT2GOSTR-ND Single Inverter with Schmitt Trigger 198.00/3,000 
MC14040BDR2GOSTR-ND 12-Bit Binary Counter 16-SOIC 412.50/2,500 See Se _ aut sue = = oe 
MC14043BCPGOS-ND Quad R-S Latch* ... 16-Dip 69 56 42 7 4 ingle Input Buffer* f a i 
MC14046BCPGOS-ND Phase Locked Loop*. 16-Dip 74 6045 NL17SZ16DFT2GOSTR-ND Single Input Buffer* 198.00/3,000 
MC14049BCPGOS-ND Hex Inverter/Butfer i 67. ~~ CS4 «40 NL17SZ17DFT2GOSCT-ND Single Schmitt Buffer* 48 2819 
MC14049BDR2GOSCT-ND Hex Inverter/Buffer AT ay eel NL17SZ17DFT2GOSTR-ND Single Schmitt Buffer* SOT-353 198.00/3,000 
MC14049BDR2GOSTR-ND Hex Inverter/Butfer 352.50/2,500 NL17SZ32DFT2GOSCT-ND Single 2-Input OR Gate*. SOT-353 48.28.19 
MC14049UBCPGOS-ND Hex Inverter/Butfer 2 58 Ad NL17SZ32DFT2GOSTR-ND Single 2-Input OR Gate*. SOT-353 798.00/3,000 
MC14049UBDR2GOSCT-ND Hex Inverter/Buffer 50 40 30 NL17SZ74USOSCT-ND Single D-Type Flip-Flop US8-8 AG 36 06.26 
MC14049UBDR2GOSTR-ND Hex Inverter/Buffer 375.00/2,500 NL17SZ74USOSTR-ND Single D-Type Flip-Flop US8-8 642.00/3,000 
MC14050BCPGOS-ND Hex Noninverting Buffer* . 67 540 NL17SZ74USGOSCT-ND Single D-Type Flip-Flop* US8-8 473525: 
MC14050BDR2GOSCT-ND Hex Noninverting Buffer* . i ae NL17SZ74USGOSTR-ND Single D-Type Flip-Flop * US8-8 297.00/3,000 
MC14050BDR2GOSTR-ND Hex Noninverting Buffer* . ! 375.00/2,500 NL17SZ86DFT20SCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate §0T-353. 22,1814 
MC14051BCPGOS-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux 16-Dip__—-81_—65_—AD NL17SZ125DFT2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* . SOT-353 48 «2819 
MC14051BDR2GOSCT-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux 16-SOIC 554483 NL17SZ125DFT2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* . 198.00/3,000 
MC14051BDR2GOSTR-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux 16-SOIC 412.50/2,500 NL17SZ126DFT20SCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer. aij. Rey oy) 
MC14052BDR2GOSCT-ND Analag Mux/Demux® . 16-SOIC = 72 5B AA NL17SZU04DFT20SCT-ND Single Unbuffered Invertei 002416 
MC14052BDR2GOSTR-ND Analog Mux/Demux* . 16-SOIC 540.00/2,500 NLO7WZOOUSOSCT-ND Dual 2-Input NAND Gate. 7008767 
MC14053BCPGOS-ND Triple Analog Mux/Demux 16-Dip 82 66 50 NL27WZOOUSGOSCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* 50 39 «208 
MC14053BDR2GOSCT-ND Triple Analog Mux/Demux* TeSOIC 55S : i * 

! NL27WZOOUSGOSTR-ND Dual 2-Input NAND Gate 393.00/3,000 
MC14053BDR2GOSTR-ND Triple Analog Mux/Demux* 16-SOIC 412.50/2,50 NL27WZ04DFT2GOSCT-ND Dual Inverter* 44..«-233~=C«8 
MC14060BCPGOS-ND 14-Bit Binary Counter/ Oscillator* 16-Dip 70 56 42 NLO7WZO4DFT2GOSTR-ND Dial tnvertar®:  982°00/3,000 
MC14066BCPGOS-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 14-Dip 745945 - oe 
MC14066BDG0S-ND Quad Analog Switch/Quad Mux: 14-SOIC 57 A482 NL27W207DFT2GOSCT-ND Dual Buffer with OD Output A433 28 

: : : - NL27WZ07DFT2GOSTR-ND Dual Buffer with OD Output SOT-363 282.00/3,000 
MC14066BDR20SCT-ND Quad Analog Switch/Quad Mux. 14s0ic 49~=S40S«0 * 
MC+4066BDR2GOSCT-ND Glind Arata . NL27WZ08USGOSCT-ND Dual 2-Input AND Gate* . US8-8 50.3928 
9 Switch/Quad Mux: 14-SOIC OT 44 32 s 
MC14066BDR2GOSTR-ND GuiadAnatog Swi s NL27WZ08USGOSTR-ND Dual 2-Input AND Gate* . US8-8 393.00/3,000 
g Switch/Quad Mux*.. 375.00/2,500 Fi 7 

MC14069UBCPGOS-ND Hex Inverter*.. 55 ‘44 33 NL27WZ14DFT2GOSCT-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter SOT-363 44 33.23 
MC14069UBDR2GOSCT-ND Hex Inverter*. 50 39 «28 NL27WZ14DFT2GOSTR-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter* SOT-363 282.00/3,000 
MC14069UBDROGOSTR-ND HaxInvartar™ 357 50/2500 NL27W2Z17DFT2GOSCT-ND Dual Non-Inverting Schmitt-Trigg SOT-363 44 33 23 
MC14070BCPGOS-ND Ged bcusvecn cake, aay NL27W217DFT2GOSTR-ND Dual Non-Inverting Schmit-Tigger Butfer....SOT-363 282.00/3,000 
MC14070BDR2GOSCT-ND Quad Exclusive OR Gate* . 544230 NL27W232USGOSCT-ND Dual 2-Input OR Gate 50 3928 
MC14070BDR2GOSTR-ND Quad Exclusive OR Gate* . 352.50/2,500 NL27W2Z32USGOSTR-ND Dual 2-Input OR Gate* 393.00/3,000 
MC14071BCPGOS-ND Quad 2-Input OR Gate* . 55 4433 NL37WZO4USOSCT-ND Triple Inverter 56 4634 
MC14071BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate*. 54. 4230 NL37WZO7USOSCT-ND Triple Buffer with OD Outpui US8-8 725A AT 
MC14071BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . 352.50/2,500 NL37WZ07USOSTR-ND Triple Buffer with OD Output US8-8 702.00/3,000 
MC14081BCPGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 55 44 193 NL37WZ14USOSCT-ND Triple Schmitt-Trigger Inverter. US8-8 56 6 34 
MC14081BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 54 42 30 NL37WZ16USOSCT-ND Triple Buffer. 56 4634 
MC14081BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .. .14-SOIC 352.50/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1002 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MOS LOGIC (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 +100 
NCP5106APGOS-ND High Voltage, High and Low Side Driver’ 2.88 240 2.02 


NCP5106BDR2GOSCT-ND 
NCP5106BDR2GOSTR-ND 


High Voltage, High and Low Side Driver’ 
High Voltage, High and Low Side Driver’ 


210 1.75 1.47 
2275.00/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NL87WZ17USOSCT-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer 56 46 «34 
NL87WZ17USGOSCT-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer 153 Le 
NL87WZ17USGOSTR-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer* A 474.00/3,000 
NLU1G14MUTCGOSCT-ND Single Inverter, Schmitt-Trigger* . }-UDFN 66 Sey 10) 
NLU1G14MUTCGOSTR-ND Single Inverter, Schmitt-Trigger* . }-UDFN 591.00/3,000 
NLU1G32MUTCGOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* 66 53 40 
NLU1G32MUTCGOSTR-ND Single 2-Input OR Gate* 591.00/3,000 
NLU1G86MUTCGOSCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate* 66 53 40 
NLU1G86MUTCGOSTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate* 591.00/3,000 
NLU1GTO4MUTCGOSCT-ND Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter 66 53.40 
NLU1GTO4MUTCGOSTR-ND. Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 591.00/3,000 
NLU1GT14MUTCGOSCT-ND Inverter, Schmitt-Trigger, CMOS Logic 


NLU1GT14MUTCGOSTR-ND 


Level Shifter 
Inverter, Schmi 
Level Shifter* 


66 53 40 


591.00/3,000 


NLU1GT32MUTCGOSCT-ND 
NLU1GT32MUTCGOSTR-ND 
NLU1GTS50MUTCGOSCT-ND 


NLU1GTS5OMUTCGOSTR-ND 


2-Input OR Gate, CMOS Logic Level Shifter* 

2-Input OR Gate, CMOS Logic Level Shifter* .. 

Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* ... act 

Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* ... 


66 53 40 
591.00/3,000 


66 53 40 


591.00/3,000 


NCP5106BPGOS-ND High Voltage, High and Low Side Driver’ 2.88 240 2.02 
TL431ACDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Referencs 58 gb Sith 
TL431ACDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* -SOIC AT Loree 
TL431ACDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* -SOIC 310.00/2,500 
TL431ACLPRAGOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* TO-92 42 322A 
TL431ACLPRAGOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* TO-92 230.00/2,000 
TL431AIDR20SCT-ND. 2.5V, Programmable Precision Referencs -SOIC oil AL sill 
TL431AIDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* -SOIC 51 39 = 29 
TL431AIDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* -SOIC 332.50/2,500 
TL431CDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference. -SOIC AT 206)) 226) 
TL431CDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference’ -SOIC 42 33324 
TL431CDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* -SOIC 277.50/2,500 
TL431CLPGOS-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* AQ EY 26 
TL431IDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Referencs foe) 24 = 18 
TL431IDR20STR-ND 2.5V, Programmable Precision Referencs 337.50/2,500 
UC3843BVDR20SCT-ND High Performance Current Mode Controlle: 1.29 1.08 .86 


NLU1GT86MUTCGOSCT-ND 
NLU1GT86MUTCGOSTR-ND 
NLU1GT125MUTCGOSCT-ND 


2-Input Exclusive OR Gate, CMOS Logic 
Level Shifter 

2-Input Exclus! 
Level Shifter* 

Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* ... 


66 53 40 
591.00/3,000 
66 53 40 


NLU1GT125MUTCGOSTR-ND 


Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* .. 


591.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
CS8101YDR8GOSCT-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 1.93 1.61 1.35 
CS8101YDR8GOSTR-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator 2087.50/2,500 


CS8101YT5GOS-ND 
CS8101YTHASGOS-ND 
CS8101YTVASGOS-ND 


Micropower 5V, 100mA LDO Regulator 
Micropower 5V, 100mA LDO Regulator 
Micropower 5V, 100mA LDO Regulator 


5.64 492 3.66 
5.43 4.73 3.52 
5.43 4.73 3.52 


CS8151YNF16GOS-ND 
CS8151YT7GOS-ND 

CS8151YTHA7GOS-ND 
CS8151YTVA7GOS-ND 
CS8190ENF16GOS-ND 


5V, 100mA LDO Linear Regulator* 
5V, 100mA LDO Linear Regulator* 
5V, 100mA LDO Linear Regulator* 
5V, 100mA LDO Linear Regulator* 
Air-Core Tach/Speedo Driver* 


3.61 3.15 2.35 
5.35 466 3.47 
5.89 5.13 3.82 
5.89 5.13 3.82 
4.24 3.69 2.75 


(S9201YDFR80SCT-ND 

NCP606MN15T2GOSCT-ND 
NCP606MN15T2GOSTR-ND 
NCP606MN33T2GOSCT-ND 
NCP606MN33T2GOSTR-ND 


MPU 5V, 100mA LDO Linear Regulator . 
1.5V, 500mA LDO Regulator* 
1.5V, 500mA LDO Regulator* 
3.3V, 500mA LDO Regulator* 
3.3V, 500mA LDO Regulator* 


1.60 134 1.13 
1:35) 17 7.90) 
1437.00/3,000 


els el) 
1437.00/3,000 


NLU1GU04MUTCGPSCT-ND. Single Inverter, Unbuffered }-UDFN 66 53 40 
NLU1GU04MUTCGPSTR-ND Single Inverter, Unbuffered* }-UDFN 591.00/3,000 
NLU2GO04MUTCGOSCT-ND Dual Inverter* }-UDFN 68 54 Al 
NLU2GO4MUTCGOSTR-ND Dual Inverter* }-UDFN 642.00/3,000 
NLU2GO6MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Op! }-UDFN 68 54° Al 
NLU2GO6MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Open Drain* }-UDFN 642.00/3,000 
NLU2GO7MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer, OD }-UDFN HE) 60 45 
NLU2GO7MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer, OD* }-UDFN 675.00/3,000 
NLU2G14MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Schmitt-Trigger* }-UDFN 68 54 41 
NLU2G14MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Schmitt-Trigger* }-UDFN 642.00/3,000 
NLU2G16MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer* }-UDFN 68 54 Al 
NLU2G16MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer* }-UDFN 642.00/3,000 
NLU2G17MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer, Schmitt-Trigger* }-UDFN fis) 60 45 
NLU2G17MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer, Schmitt-Trigger* }-UDFN 675.00/3,000 
NLU2GU04MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Unbuffered* ksh 60 45 
NLU2GU04MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Unbuffered* 675.00/3,000 


NCP606MNS50T2GOSCT-ND 
NCP606MNSOT2GOSTR-ND 
NCP606MNADJT2GOSCT-ND 
NCP606MNADJT2GOSTR-ND 
NCP698SQ15T1GOSCT-ND 


5V, 500mA LDO Regulator* 
5V, 500mA LDO Regulator* 
ADJ, 500mA LDO Regulator* . 
ADJ, 500mA LDO Regulator* . 
1.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* 


ies al £0 
1437.00/3,000 

Sel) 
1437.00/3,000 

49.38 


On Semiconductor 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


NEW! MOTOR CONTR 


RoHS Compliant 


Price Each 
1 25 100 


NCP698SQ15T1GOSTR-ND 
NCP698SQ25T1GOSCT-ND 
NCP698SQ25T1GOSTR-ND 
NCP698SQ33T1GOSCT-ND 
NCP698SQ033T1GOSTR-ND 


1.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
2.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
2.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
3.3V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
3.3V, 150mA Ultra LDO Regulator* 


387.00/3,000 
(AS eos ae 
387.00/3,000 
AQ 38 
387.00/3,000 


AMIS30624C6244RG |766-1001-1-ND 
AMIS30624C6244RG |766-1001-2-ND 
AMIS30624C6245RG |766-1002-1-ND 
AMIS30624C6245RG |766-1002-2-ND 


Description Pkg. 

\2C Micro-stepping Motor Driver. .20-SOIC 
|2C Micro-stepping Motor Driver. . 20-SOIC 
|2C Micro-stepping Motor Driver. 32-NQFP 


32-NQFP 


|2C Micro-stepping Motor Driver. 


27.84 22.08 21.12 
18720.00/1,500 
28.30 23.06 20.96 
32488.00/2,500 


NCP698SQ50T1GOSCT-ND 
NCP698SQ50T1GOSTR-ND 
NCP3985SN18T1GOSCT-ND 
NCP3985SN18T1GOSTR-ND 
NCP3985SN28T1GOSCT-ND 


5V, 150mA Ultra LDO Regulator*.. 
5V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
1.8V, 150mA Ultra LDO Regulator 
1.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
2.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* 


AQ 38 28 
387.00/3,000 

1.04 83.63 
984.00/3,000 

1.04 83.63 


NCP3985SN28T1GOSTR-ND 
NCP3985SN30T1GOSCT-ND 
NCP3985SN30T1GOSTR-ND 


2.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
3.0V, 150mA Ultra LDO Regulator* 
3.0V, 150mA Ultra LDO Regulator* 


984.00/3,000 
1.04 83 6 
984.00/3,000 


ON Semiconductor™ @ Digi@Reel’ 


POWER CONVERSION 


ON Semiconductor” @ Digi@Reel* 


POWER MANAGEMENT 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 +100 
CS5211EDR14GOSCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* .14-SOIC 255 213 1.79 
CS5211EDR14GOSTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* .14-SOIC 2762.50/2,500 


MC33152PGOS-ND 
MC33039DGOS-ND 
MC33039PGOS-ND 


High Speed Dual MOSFET Driver*.... 
Closed Loop Brushless Motor Adapter* 
Closed Loop Brushless Motor Adapter* .. 


8-Dip 


1.65 1.43 1.10 
1.76 153 1.18 
1.76 153 1.18 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ‘a 25 100 
ADP3120AJCPZ-RLCT-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 99 80 60 
ADP3120AJCPZ-RLTR-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 1485.00/5,000 
ADP3120AJRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* .90 72 54 


ADP3162JRZREEL7CT-ND 
ADP3162JRZREEL7TR-ND 


5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck Controll 
5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck Controller’ 


4.03 3.23 2.51 
2310.00/1,000 


MC33260DR20SCT-ND 


GreenLine™ Compact Power Factor Controller 


1.88 1.50 1.13 


ADP3164JRUZREELCT-ND 


5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck Controller’ .20-TSSOP 


3.65 2.92 2.27 


MC33262PGOS-ND Power Factor Controller* 1.03 ‘90 69 ADP3171JR-ND Controller Buck Dual Regulator. 14-SOIC 261 2.09 1.63 
MC34151DGOS-ND 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver* 150 130 1.00 ADP3178JRZREEL7CT-ND 4-Bit Programmable Sync. Buck “ 16-SOIC 3.13 2.51 1.95 
MC34151PGOS-ND 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver* 150 130 1.00 ADP3178JRZREEL7TR-ND 4-Bit Programmable Syne. Buck Controller* . 16-SOIC 2400.00/1,000 
MC34152DG0S-ND 1.5A HS Dual Non-Inverting MOSFET Driver* . 1.50 1.30 1.00 ADP3190AJRUZ-RLCT-ND pee Broararamatle Mulubnaee aa-1sop WeTee ees 
NCP360SNAET1GOSCT-ND USB Positive Overvoltage Protection yn. Buck Controllers... : d al) 

Controller* ae 90 72 54 ADP3190AJRUZ-RLTR-ND ee Prograramatle Mulinase, ateeap soon 

of iti i ync. Buck Controller ..... - 28- .50/2,5 

resco Acosta Teer e eoneden ceclon ABSaMAOND ADP3414JRZ-ND Dual Bootstrapped MOSFET Driver BSOIC 248 1.98 1.54 
NCP360SNT1GOSCT-ND USB Positive : ADP3419JRM-REELCT-ND Dual Bootstrapped, High Voltage 

Controller* _. 90 72 54 MOSFET Driver. 1.98 1.58 1.49 
NCP360SNT1GOSTR-ND USB Positive Overvoltage Protection ADP3419JRMZ-REELCT-ND Dual Bootstrapped, High Voltage 

Controller* aa 855.00/3,000 MOSFET Driver* ..... 1.01 88 68 
NCP1015AP065GOS-ND Self-Supplied Mono Switcher* . 161 140 1.07 ADP3419JRMZ-REELTR-ND Dual Bootstrapped, High Voltage 
NCP1015AP100GOS-ND Self-Supplied Mono Switcher* . 1.61 140 1.07 MOSFET Drivers .. 1077.00/3,000 
NCP1027P065GOS-ND 800mA High Voltage Switcher* 2.90 242 2.03 LM285D-1.2R2GOSCT-ND 1.235V, Micropower Voltage Reg 79 63 —48 
NCP1027P100GOS-ND 800mA High Voltage Switcher* 290 242 2.03 LM285D-2.5R20SCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode a5) 56 A3 
NCP1051P1000S-ND 200mA Mono High Voltage Gated Oscillator LM285D-2.5R2GOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* .. 19 63 48 

Power Switching Regulator 1:35 413° 290) LM285D-2.5R2GOSTR-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 622.50/2,500 
NCP1053P1000S-ND 400mA Mono High Voltage Gated Oscillator LM285Z-1.2GO0S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 19 63 ty 

Power Switching Regulator _.8-Di 144 1.20 96 LM285Z-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* .. 19 63 AB 
NCP139GADR2GOSCT-ND Resonant Mode Controller 16SOIC 2.70 235 1.75 LM285Z-2.5RAGOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 79 63 48 
NCP1396ADR2GOSTR-ND. Resonant Mode Controller 3200.00/2,500 LM285Z-2.5RAGOSTR-ND. 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* .. 542.00/2,000 
NCP1606ADR2GOSCT-ND Power Factor Controller* 1.13 98 75 LM385BD-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 74 60 45 
NCP1606ADR2GOSTR-ND. Power Factor Controller 997.50/2,500 LM385BD-2.5R2GOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* .. 714 60 A5 
NCP1606BDR2GOSCT-ND Power Factor Controller*.. 1.13 98 75 LM385BD-2.5R2GOSTR-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* .. 587.50/2,500 
NCP1606BDR2GOSTR-ND Power Factor Controller* 997.50/2,500 LM385BZ-1.2G0S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 74 60 45 
NCP1653P0S-ND Compact Fixed Freq. Current Mode LM385BZ-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode*.. 74 60 45 

PFC Controller ate 2.37 1.98 1.66 LM385D-1.2R2GOSCT-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 74 60 45 
NCP4302ADR2GOSCT-ND Synchronous Flyback Controller*. 222 eel eonnlboG LM385D-1.2R2GOSTR-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 587.50/2,500 
NCP4302ADR2GOSTR-ND Synchronous Flyback Controller*. 2405.00/2,500 LM385Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 69 56 42 
NCP5104DR2GOSCT-ND High Voltage, Half Bridge Driver* . 210 1.75 1.47 LM385Z-2.5GOS-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode*. 69 56 42 
NCP5104DR2GOSTR-ND High Voltage, Half Bridge Driver*. 2275.00/2,500 MAX809JTRGOSCT-ND 4V Microprocessor Reset Monitor* 52 42 31 
NCP5104PGOS-ND High Voltage, Half Bridge Driver*. 2.88 2.40 2.02 MAX809JTRGOSTR-ND 4V Microprocessor Reset Monitor* 465.00/3,000 
NCP5106ADR2GOSCT-ND High Voltage, High and Low Side Driver* Peak) rey i MAX809LTRGOSCT-ND 4.63V Microprocessor Reset Monitor’ SE 42 31 
NCP5106ADR2GOSTR-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 2275.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(1091) 1003 


POWER MANAGEMENT (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MAX809LTRGOSTR-ND 4.63V Microprocessor Reset Monitor*. 465.00/3,000 
MAX809MTRGOSCT-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor*. foe 42 31 
MAX809MTRGOSTR-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor*. 465.00/3,000 
MAX809RTRGOSCT-ND 2.63V Microprocessor Reset Monitor*. 52 142) il 
MAX809RTRGOSTR-ND. 2.63V Microprocessor Reset Monitor*. 465.00/3,000 
MAX809STRGOSCT-ND 2.93V Microprocessor Reset Monitor*. 50 40 30 
MAX809STRGOSTR-ND 2.93V Microprocessor Reset Monitor*. 450.00/3,000 
MAX809TTRGOSCT-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 52 cd2) coil 
MAX809TTRGOSTR-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 465.00/3,000 
MAX810MTRGOSCT-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor*. noe 42. 31 
MAX810MTRGOSTR-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor*. 465.00/3,000 
MAX810TTRGOSCT-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 52 42 31 
MAX810TTRGOSTR-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 465.00/3,000 
MC1403DR2GOSCT-ND Low Voltage Reference* 1.03 90 69 
MC1403DR2GOSTR-ND Low Voltage Reference* 915.00/2,500 
MC1403P1GOS-ND Low Voltage Reference* 1.09 LOSE 
MC3423DG0S-ND Overvoltage Crowbar Sensing Circuit* . .99 87 67 
MC3423P1G0S-ND Overvoltage Crowbar Sensing Circuit* . 1.03 90 69 
MC33064D-5R2GOSCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 60 45 
MC33064D-5R2GOSTR-ND. Undervoltage Sensing Circuit* . 587.50/2,500 
MC33064P-5GOS-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 ‘60 45 
MC33064P-5RAGOSCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 60 45 
MC33064P-5RAGOSTR-ND. Undervoltage Sensing Circuit* . 512.00/2,000 
MC33161DR2GOSCT-ND Universal Voltage Monitor* A508 130) 1200 
MC33161DR2GOSTR-ND Universal Voltage Monitor* 1330.00/2,500 
MC33164D-5R2GOSCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit 19 63 = 48 
MC34064D-005G0S-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 60 45 
MC34064D-5R2GOSCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 2000) 245) 
MC34064D-5R2GOSTR-ND. Undervoltage Sensing Circuit* . 587.50/2,500 
MC34064P-5RAGOSCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 60 45 
MC34064P-5GOS-ND Undervoltage Sensing Circuit* . 14 60 = .45 
MC34064P-5RAGOSTR-ND Undervoltage Sensing Circuit* . §12.00/2,000 
MC34161DR2GOSCT-ND Universal Voltage Monitor* 1.50 1.30 1.00 
MC34161DR2GOSTR-ND Universal Voltage Monitor* 1330.00/2,500 
MC34164D-5R2GOSCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 19 63 48 
MC34164D-5R2GOSTR-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 622.50/2,500 
MC34164P-0050SCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circui 0-226AA 90 72 54 
MC34164P-0050STR-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circu TO-226AA 1044.00/2,000 
NCP303LSN30T1GOSCT-ND 3.0V, Voltage Detector* 52 42 31 
NCP303LSN30T1GOSTR-ND 3.0V, Voltage Detector* 465.00/3,000 
NCP303LSN45T1GOSCT-ND 7.5V, Voltage Detector* (SRO mea 
NCP303LSN45T1GOSTR-ND 4.5V, Voltage Detector* 465.00/3,000 
NCP1400ASN25TOSCT-ND 2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 

MPU Switching Regulator. 93 a8 262. 
NCP1400ASN25TOSTR-ND 2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 

MPU Switching Regulator. 1236.00/3,000 


NCP1403SNT10SCT-ND 
NCP1421DMR2GOSCT-ND 


15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC Converter. 
600mA Sync-Rect PFM Step-Up 


1.08 97 .86 


DC/DC Converter* 1.80 1.50 1.26 
NCP1421DMR2GOSTR-ND 600mA Sync-Rect PFM Step-Up 

DC/DC Converter*.... acca 3120.00/4,000 
NCP1521BSNT1GOSCT-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter 1.50 1.30 1.00 
NCP1521BSNT1GOSTR-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter 1596.00/3,000 
NCP1521BMUTBGOSCT-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter 150 1.30 1.00 
NCP1521BMUTBGOSTR-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* ... 1596.00/3,000 
NCP5008DMR20SCT-ND Backlight LED Boost Driver... 163 1.30 98 
NCP5050MTTXGOSCT-ND 4.5W White LED Boost Driver’ TS ONAS ONZE 
NCP5050MTTXGOSTR-ND 4.5W White LED Boost Driver* 2340.00/3,000 


ON Semiconduc 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Temperature 
ADM1022ARQ-ND Sensor Temp./Detector 3/5.5V 710 5.68 4.80 


ADT7461AARMZ-ND 


ADT7461ARZ-ND 
ADT7461ARMZ-ND 


Temp. Monitor with Series Resistance 
Cancellation* oe 
Temperature Monitor +/-1C Dual* 
Temperature Monitor +/-1C Dual* 


5.37 468 3.49 
5.37 468 3.49 
5.37 468 3.49 


ADT7461AEBZEVB-ND 
EVAL-ADT7461EB-ND 
ADT7462ACPZ-5RL7CT-ND 
ADT7462ACPZ-5RL7TR-ND 


ADT7483AARQZ-ND 


Evaluation Board for ADT7461AE* 
Evaluation Board for ADT7461E.... 
Flexible Temp./Voltage Monitor/System 

Fan Controller* 
Flexible Temp./Voltage Monitor/System 

Fan Controller* 
2-Ch., Temp. Sensor and Over Temp. Alarm .. 


32-LFCSP 


32-LFCSP 
16-QSOP 


100.00 a 
112.50 = = 


850 680 5.74 


2699.00/500 
6.33 5.78 4.57 


ON Semiconductor™ @ DigiReel” SIGNAL/INTERFACE 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM201ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* . 8-Dip 69 56 © 42 
LM211DR2GOSCT-ND Single Comparator*. 8-SOIC 61 49 37 
LM211DR2GOSTR-ND Single Comparator 8-SOIC 455.00/2,500 
LM224DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 4-SOIC 45 35.25 
LM224DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 4-SOIC 292.50/2,500 
LM224NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip A) 44 33 
LM239DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparato: 4-SOIC 00 43 31 
LM239DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* 4-SOIC 45 ee 5 
LM239DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* 4-SOIC 292.50/2,500 
LM239NOS-ND Single Supply Quad Comparator 14-Dip 63 Eg) gh 
LM239NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 14-Dip 00 44 33 
LM258DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp... B-SOIc 86.55 «43S 
LM258DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* B-SOIc 9.43 «33S 24 
LM258DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 280.00/2,500 
LM258NOS-ND Single Supply Dual Op Amp... 8-Dip 50 40.30 
LM293DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 8-SOIC 43 33.24 
LM293DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 8-SOIC 280.00/2,500 
LM301ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* . -Dip 69 56 42 
LM311DR2GOSCT-ND Single Comparator 50 40) 200) 
LM311DR2GOSTR-ND. Single Comparator 375.00/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM311NGOS-ND Single Comparator* 56 46 34 
LM324ADGOS-ND Single Supply Quad Op Amp 54 42 30 
LM324ADR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 54 4280 
LM324ADR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 352.50/2,500 
LM324ANGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 58 246) 35) 
LM324DGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 43 33.24 
LM324DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 43. 332d 
LM324DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 280.00/2,500 
LM324NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 53 42° 32 
LM339DGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . 43 33.24 
LM339DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator. 52) 40 29 
LM339DR20STR-ND Single Supply Quad Comparator. 340.00/2,500 
LM339DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* . 43 Pog ee! 
LM339DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* . 280.00/2,500 


LM339NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . 53 42.32 
LM358DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* . 40 31 22 
LM358DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* . 40 31 .22 
LM358DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* .. 260.00/2,500 
LM358NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* . 54 42 30 
LM393DGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 40 31 120. 
LM393DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 40 gil 22 
LM393DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 260.00/2,500 
LM393NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 54 42 30 
LM833DR2GOSCT-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* ... 63 51 38 
LM833DR2GOSTR-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* 472.50/2,500 
LM2901DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* .. 45 SE 
LM2901DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* . 292.50/2,500 
LM2901NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . 53 42° 32 
LM2902DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* A5 +30) 25 
LM2902DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 292.50/2,500 
LM2902NOS-ND Single Supply Quad Op Amp 155) 44 33 
LM2902NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp 61 49° 87 
LM2903DGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator’ 43 sey eh! 
LM2903DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 43 33.24 
LM2903DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 280.00/2,500 
LM2903NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 54 1420530 
LM2904DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* . 43 Sey et! 
LM2904DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp 255) 43) <3il 
LM2904DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* . 43° «3324 
LM2904DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* .. 280.00/2,500 
LM2904NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 54 42 ~~ 30 
MC1413BDR2GOSCT-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* 67 54 40 
MC1413BDR2GOSTR-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* 500.00/2,500 
MC1413BPGOS-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* 69 be £2 
MC1413DG0S-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* 61 49: 37 
MC1413DR2GOSCT-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* 61 A937 
MC1413DR2GOSTR-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* . 455.00/2,500 
MC1455BP1GOS-ND Monolithic Timing Circuit* .. Lie 58 44 
MC1455P1GOS-ND Monolithic Timing Circuit* . 67 54 40 
MC1488DR20SCT-ND Quad Line EIA-232D Driver. 67 54 Al 
MC1488DR20STR-ND Quad Line EIA-232D Driver. 855.00/2,500 
MC1488PGOS-ND Quad Line EIA-232D Driver 69 56 42 
MC1489APGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver: 72 58 44 
MC1489PGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* .. 69 56 42 
MC1496DR2GOSCT-ND Balanced Modulator/Demodulator* 299) 80.60 
MC1496DR2GOSTR-ND Balanced Modulator/Demodulator* 785.00/2,500 
MC1496PGOS-ND Balanced Modulator/Demodulator* A) 80 60 
MC3403DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 67 54 40 


MC3403DR2GOSTR-ND 
MC3479PGOS-ND 


Single Supply Quad Op Amp* 
Stepper Motor Driver*.... 


500.00/2,500 
416 3.62 2.70 


MC3488AP10S-ND 
MC14513BCPOS-ND 
MC14553BCPGOS-ND 
MC33035DWR2GOSCT-ND 
MC33035DWR2GOSTR-ND 


Dual Line Driver = 

BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Drivei 
3-Digit BCD Counter*..... 
Brushless DC Motor Controller*. 
Brushless DC Motor Controller*. 


1.00 84 67 
270! 235° 1.75 
216 1.80 1.52 
424 369 275 
2088.00/1,000 


MC33035PGOS-ND 


Brushless DC Motor Controller* . 


424 369 2.75 


MC33072ADR2GOSCT-ND Dual Op Amp* .. 1.04 83.63 
MC33072ADR2GOSTR-ND Dual Op Amp* .. 820.00/2,500 
MC33072DR2GOSCT-ND Dual Op Amp* .. 99 80 6 
MC33072DR2GOSTR-ND Dual Op Amp* .. 785.00/2,500 
MC33074APGOS-ND Quad Op Amp* a AS 85 
MC33078DGOS-ND Low Noise Dual Op Amp 72 58 = 44 
MC33078PGOS-ND Low Noise Dual Op Amp*. Heid n02) 246) 
MC33078DR2GOSCT-ND Low Noise Dual Op Amp*. 72 58 44 
MC33078DR2GOSTR-ND Low Noise Dual Op Amp*. 570.00/2,500 
MC33079PGOS-ND Low Noise Quad Op Amp* 99 80 60 
MC33172DR2GOSCT-ND Dual Supply, Low Power, Op Amp 97 78 8 59 
MC33172DR2GOSTR-ND Dual Supply, Low Power, Op Amp*. 765.00/2,500 
MC33178DR2GOSCT-ND Dual Low Power, Low Noise Op Amp’ 1.07 86 © .65 
MC33178DR2GOSTR-ND Dual Low Power, Low Noise Op Amp*.. 847.50/2,500 
MC33179DR2GOSCT-ND Quad Low Power, Low Noise, Op Amp* 1.03 90 69 


MC33179DR2GOSTR-ND 
MC33202DR2GOSCT-ND 
MC33202DR2GOSTR-ND 
MC33204DGOS-ND 


Quad Low Power, Low Noise, Op Amp* 
Dual Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 
Dual Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 
Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 


915.00/2,500 
1.08 87 65 

855.00/2,500 
146 1.27 98 


MC33204DR2GOSCT-ND 
MC33204DR2GOSTR-ND 
MC33204PGOS-ND 


Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 
Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 
Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 


146 1.27 98 
1297.50/2,500 
146 1.27 98 


MC33272ADR2GOSCT-ND Dual Single Supply, High Slew Rate, Op Amp* . 146 1.27 98 
MC33272ADR2GOSTR-ND. Dual Single Supply, High Slew Rate, Op Amp* . 1297.50/2,500 
MC33560DTBR20SCT-ND Interface IC for Smartcard Reader/Write 4.20 3.36 2.84 
MC34071APGOS-ND Single Supply Op Amp* 1.04 84 63 
MC34072APGOS-ND Dual Supply Op Amp* 99 80 60 
MC34072DR2GOSCT-ND Dual Supply Op Amp* 95 76 57 
MC34072DR2GOSTR-ND Dual Supply Op Amp* 752.50/2,500 
MC34072PGOS-ND Dual Supply Op Amp* 95 ERGn eon 
MC34074ADR2GOSCT-ND Quad Supply Op Amp* ial itu 18 
MC34074ADR2GOSTR-ND Quad Supply Op Amp* 14-SOIC 1030.00/2,500 
MC34074DR2GOSCT-ND Quad Supply Op Amp* 14-SOIC 99 EO Ol 
MC34074DR2GOSTR-ND Quad Supply Op Amp* 14-SOIC 880.00/2,500 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A : == a Digi-Key Price Each 
ON Semiconductor™ @ Digi@Reel’ — siNaLNTERFACE (Continued) Part No. Description Pky. 125100 
an Eh NUF2441FCT1GOSTR-ND Integrated Passive Filter with ESD Protection* ..6-Flip Chip 1005.00/3,000 
igi-Key rice Each NUF3101FCT1GOSCT-ND 3-Line EMI Filter*... in ‘8-Flip Chip 1.08 87 65 
Part No. Description Pkg. il 25 100 NUF4000MUT2GOSCT-ND 4-Line EMI Filter wit! Protection* .. 99 80 §©.60 
5 NUF4000MUT2GOSTR-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* . 942.00/3,000 
eee aber san Pda Sal ed eet pee atee ane NUF4010MUT2GOSCT-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* . 108 87 65 
NCP100SNT1GOSCT-ND Sub 1V Precision Adj. Shunt Regulator® . 1.01.88 68 NUPAGIOMUT2GOSTR:NE 4-Line EMIFilter with ESD Protection®:. 1026;00/31000 
NCP100SNT1GOSTR-ND Sub 1V Precision Adj. Shunt Regulator* . 1077.00/3,000 NV ESOS MT T2GOSCEND 6-Line EMI Filter with ESD Protection * . 96 83 64 
i li leah SMUT2GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* . 1017.00/3,000 
NCP1002PO0S-ND 1.5A Integrated Off-Line Switching Regulato 2251 a80e 35) NUF6010MUT2GOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* . 2 58.44 
nce Sea ate si oe _~ paral Te a st NUF6010MUT2GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* . 687.00/3,000 
" IZ urrent Mode Controller ei uM e a) li 7] i jon® 
NCP!200D60R2G0STR-ND | 6Okiz PWM Curent Mode Controler® 1020.00/2500 | NUFeaTOMINTIGOSTR-ND | Line EMI Fier with ESD Protection™ 7 68:0013.000. 
NCP1200D100R20SCT-ND 100kHz PWM Current Mode Controller. 1.36 1.14 91 NUF8000MUT2GOSCT-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* .. 98 85 65 
NCP1200P400S-ND 40kHz PWM Current Mode Controller.................000+ 1.44 1.20 96 NUF8000MUT2GOSTR-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* .. 1038.00/3,000 
NCP1410DMR20SCT-ND 250mA Sync-Rect PFM Step-Up DC/DC NUF8010MUT2GOSCT-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* . 1.05 91 70 
Converter 158 126 95 NUF8010MUT2GOSTR-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* . 1716.00/3,000 
NCS2202SN1T10SCT-ND Low Voltage Comparator with OD. -90 nZone Od NUP8011MUTAGOSCT-ND Low Capacitance TVS Array*. 90 | 
NCS2202SN2T10SCT-ND Low Voltage Comparator with OD. SOT-23-5 90 72 54 NUP8011MUTAGOSTR-ND Low Capacitance TVS Array*. 855.00/3,000 
TCA0372DP1GOS-ND Dual 1A Output Current Op Amp* 8-Dip 116 1.01 78 Aer Aa, Bec END due ee et . te come ae 
TCA0372DWR2GOSCT-ND Dual 1A Output Current Op Amp* 16-SOIC 1.18 1.02 79 UPS4DSLTIGUSSTND i i me ca i pane se oF 
TCA0372DWR2GOSTR-ND Dual 1A Output Current Op Amp* .... 455.00/1,000 NUBaTOSTEnCOS TRINA Dial line CAN Bie Prsteciaes >” 405.00/3,000 
NUP2201MR6T1GOSCT-ND. Low Capacitance Diode TVS Array for High 
. Speed Data Line Protection* 63 Asil 38 
ON Semiconduct NUP2201MR6T1GOSTR-ND Low Capacitance Diode TVS Array for High 
Speed Data Line Protection* 567.00/3,000 
Digi-Key Ne Price Each NUP2301MW6T1GOSCT-ND Low Capacitance Diode Array for ESD 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Protection in 2 Data Lines*. SC-88 45 36 .27 
MMBV109LT1GOSCT-ND 30V, Silicon Epicap Diode* Ad 3324 NUP2301MW6T1GOSTR-ND Low Capacitance Diade ATray Seg fama 
MMBVASOLTIGOSCE-ND | 14V leon Tuning Dode* as sd 24 | STPBOBZETIOSCTND USE Fit wth ESD Prost 6730? Sao 
2) ili i iT * of a iter wi rotection «Ge | i ! 
HELE Sol ie eae S Satna S1F202-22T1GOSTR-ND USB Filter with ESD Protection* :6-TSOP 600.00/3,000 
MMBV2101LT10SCT-ND 30V, Silicon Tuning Diode. 4433 
MMBV2109LT10SCT-ND 30V, Silicon Tuning Diode. 45 3424 NEW! ANALOG SWITCHERS 
MMBV2109LT10STR-ND 30V, Silicon Tuning Diode.. 285.00/3,000 RoHS Compliant 
MMBVSA01LTIGOSTR-ND | 38V,Sileon Pn Diode * eqocnraodn | DigtKey Price Each 
- SV, Silicon Pin Diode* . 70. aoe 
—— — - Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Mes Noe sicon ah pee an 3 a DG201BDQ-11-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 294 203 1.93 
DG201BDQ-11-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch .16-TSSOP 2730.00/3,000 
DG201BDY-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIG 248 172 1.63 
. ™ DG201BDY-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 1917.50/2,500 
ON Semiconductor SPECIALIZED IC DG2041D0-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch “T6eTSSOP 2.94 2.03 1.93 
Digi-Key Price Each DG2041D0-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2730.00/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 DG2042D0-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch .16-TSSOP 2.94 2.03 1.93 
ONTOTTAROND earsnddari Side Gantrallar wih Giriahh DG2042D0-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch .16-TSSOP 2730.00/3,000 
EONOETY Side SULBIENST NUE LDH EN DG2043DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch “16-TSSOP 2.94 2.03 1.93 
Paar ean Poole ous eee ahaa 10.91 9.83 8.72 DG2043DQ-T1-E3TR-ND _| Low Voltage, Quad SPST Analog Switch .16-TSSOP 2730.00/3,000 
Sharattousekéepir Re eee ene Gee GD DG211BDQ-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch “T6-TSSOP 252 1.74 1.65 
PING : 3 : DG211BDQ-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch .16-TSSOP 2340.00/3,000 
DG211BDY-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIG 2.31 160 1.52 
SUPERVISORY CIRCUITS/ DG211BDY-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 1787.50/2,500 
RESET GENERATORS DG212BDQ-T1-E3CT-ND__| Improved Quad CMOS Analog Switch -16-TSSOP 2.52 1.74 1.65 
= = DG212BDQ-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2340.00/3,000 
Digi-Key a Price Each DG212BDY-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIG 2.31 160 1.52 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 DG212BDY-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 1787.50/2,500 
ADM1026JSTZ-ND Control System Reference/EEPROM* .48-LQFP 11.70 10.83 819 DG213DQ-T1-E3CT-ND Quad Complementary CMOS Analog Switch .. .16-TSSOP 2.73 1.89 1.79 
ADM1026JSTZ-R7CT-ND Control System Reference/EEPROM .48-LOFP 9.91 8.93 7.92 DG213DQ-T1-E3TR-ND Quad Complementary CMOS Analog Switch. .16-TSSOP 2535.00/3,000 
ADM1026JSTZ-R7TR-ND Control System Reference/EEPROM -48-LQFP 3719.00/500 DG213DY-T1-E3CT-ND Quad Complementary CMOS Analog Switch. 16-SOIC 2.73 1.89 1.79 
DG213DY-T1-E3TR-ND Quad Complementary CMOS Analog Switch. 16-SOIC 2112.50/2,500 
= © ETIEGHAG DG403DY-T1-E3CT-ND Low Power, High Speed CMOS Analog Switch . 16-SOIC 2.06 149 1.40 
H M igi Q fy p DG403DY-T1-E3TR-ND | Low Power, High Speed CMOS Analog Switch . 16-SOIC 1620.00/2,500 
ON Semiconductor bigiG2Reel RoHS Compliant DG4051AEQ-T1-E3CT-ND | 8-Channel Multiplexer 16-TSSOP 176 1.28 1.19 
On Semiconductor | Digi-Key Price Each DG4051AEQ-T1-E3TR-ND | 8-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1660.50/3,000 
cal Ea bese in Pigs 42810 |e foS2AEO-TI-ESTRND | Dual 4-Channe Multiplexer ETSSOP 1650'50,000, 
Fi 5: -T1- = ual 4-Channel Multiplexer . 16- 50/3, 
N64S830HAS22I | 766-1045-ND_ | 8K x 8 Bit 64Kb Low Power DG4053AEQ-T1-E3CT-ND | Triple 2-Channel Multiplexe “46-TSSOP 1.76 1.28 1.19 
sistent i pera ae nereae, oe 3.21 268 2.25 DG4053AEQ-T1-E3TR-ND | Triple 2-Channel Multiplexe .16-TSSOP 1660.50/3,000 
TSN Sad a ie NONE a-tssop PIM ea imenes DG406DN-11-E3CT-ND | 16-Channel High Performance CMOS Analog MU 28-PLCC 878 619 5.85 
nossaiaHasei|  PEEMGAENEMM| 30K x 8 Bit ORBKG Low Pawar : : ; DG406DN-T1-E3TR-ND | 16-Channel High Performance CMOS Analog MUX..........28-PLCC 5760.00/2,000 
A DG406DW-E3-ND 16-Channel High Performance CMOS Analog MUX. 28-SOIC 7.16 6.36 5.04 
Serial SRAMs. 8SOIC 3.72 3.10 2.61 DG407DN-T1-E3CT-ND —_| Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog MUX 28-PLCC 917 6.47 6.11 
N25S818HAT211 —]766-1042-ND_] 32K x 8 Bit 256Kb Low Power DG407DN-T1-E3TR-ND __| Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog MUX 28-PLCC 6016.00/2,000 
Serial SRAMs 3.72 3.10 2.61 DG407DW-E3-ND Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog MUX 28-S0IC 837 7.44 5.89 
N25S830HAS221 — | 766-1043-ND |) 32K x 8 Bit 256Kb Low Power DG408DQ-T1-E3CT-ND 8-Channel Single-Ended CMOS Analog MUX 16-TSSOP 3.15 2.48 2.07 
Serial SRAMs 3.72 310 2.61 DG408DQ-T1-E3TR-ND 8-Channel Single-Ended CMOS Analog MUX .16-TSSOP 2925.00/3,000 
N25S830HAT22I —]766-1044-ND | 32K x 8 Bit 256Kb Low Power DG408DY-T1-E3CT-ND 8-Channel Single-Ended CMOS Analog MUX 16-SOIG 2.35 163 1.54 
Serial SRAMs 3.72 3.10 2.61 DG408DY-T1-E3TR-ND _| 8-Channel Single-Ended CMOS Analog MUX 16-SOIC 1820.00/2,500 
DG409DQ-T1-E3CT-ND | Dual 4-Channel Differential CMOS Analog MUX 16-TSSOP 3.15 218 207 
c a = DG409DQ-T1-E3TR-ND | Dual 4-Channel Differential CMOS Analog MUX .16-TSSOP 2925.00/3,000 
ON Semiconductor @ Digi@Reel” SWITCHING DG409DY-11-E3CT-ND Dual 4-Channel Differential CMOS Analog MUX 16-SOIGC 2.44 1.69 1.60 
DG409DY-T1-E3TR-ND —_| Dual 4-Channel Differential CMOS Analog MUX 16-SOIC 1885.00/2,500 
Digi-Key Price Each DG411DY-T1-E3CT-ND Precision Mono Quad SPST COMS Analog Switch. 16-SOIC 218 1.51 1.43 
Part No. Description Pkg. 125 100 DG411DY-T1-E3TR-ND __| Precision Mono Quad SPST COMS Analog Switch 16-SOIC 1690.00/2,500 
7 5 * z DG441DY-11-E3CT-ND Quad SPST COMS Analog Switch . 16-SOIG 2.35 163 1.54 
eee ae Smal Paes ah At 8 ss a DG441DY-T1-E3TR-ND | Quad SPST COMS Analog Switch . 16-SOIC 1820.00/2,500 
NLAS323USGOSTR-ND Dual SPST Analog Switch* 855.00/3,000 FET I ce cost Coe eo cnn: Teele METER 
7 fake i -T1-1 -| ua nalog Switch . | .00/2,51 
NLASTOSSUSOSCTND SM nT el SO S075 60 | OGATOV-THEACTND | Low Power Hah Volege SPST Aion Sith... TSOP 1427-09. 6 
zi 7 - '7DV-T1- -| ow Power, High Voltage nalog Switch. . 6. 50/3, 
TTA eet oeeeug a4 Hie pani hele Sug ay sane ogee DG448DV-T1-E3CT-ND | Low Power, High Voltage SPST Analog Switch. ‘6TSOP 142 103 96 
PILASaNRUSCGISeTch DucigeeTAnEIaa Suicee a a DG448DV-T1-E3TR-ND —_| Low Power, High Voltage SPST Analog Switch. .6-TSOP 1336.50/3,000 
9 is : : : DG449DS-T1-E3CT-ND _| High Voltage Single SPDT Analog Switch . OT-23-8 168 1.21 1.14 
DG449DS-T1-E3TR-ND | High Voltage Single SPDT Analog Switch . OT-23-8 1579.50/3,000 
. ™ — ; DG451EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST GMOS Analog Switch.....16-TSSOP 4.84 341 3.23 
ON Semiconductor ® D Reel® DG451EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch ..... 16-TSSOP 4761.60/3,000 
= : DG451EY-T1-E3CT-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch....16-SOIC 4.84 3.41 3.23 
Digi-Key ae Price Each DG451EY-T1-E3TR-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch.... 16-SOIC 3968.00/2,500 
Part No. Description Pkg. 1 25100 DG452EQ-T1-E3CT-ND _| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch... 16-TSSOP 4.84 341 3.23 
NUF2221W1T20SCT-ND USB Upstream Terminator with ESD Protection...SOT-363 94 82 63 DG452EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch ..... 16-TSSOP 4761.60/3,000 
NUF2221W1T20STR-ND USB Upstream Terminator with ESD Protection ...SOT-363 999.00/3,000 DG452EY-11-E3CT-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch....16-SOIC 4.84 3.41 3.23 
NUF2221W1T2GOSCT-ND USB Upstream Terminator w/ESD Protection* .....SOT-363 #55) 44 33 DG452EY-T1-E3TR-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch.... 16-SOIC 3968.00/2,500 
NUF2221W1T2GOSTR-ND USB Upstream Terminator w/ESD Protection* .....SOT-363 495.00/3,000 DG453EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch.....16-TSSOP 4.84 3.41 3.23 
NUF2441FCT1GOSCT-ND Integrated Passive Filter with ESD Protection*..6-Flip Chip 1.06 85 64 * RoHS Compliant (Continued) 
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NEW! ANALOG SWITCHERS (Continued) 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AH183-WLDITR-ND Low Power Switch 1599.75/3,000 
AH284-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controlle 143° 1.14 95 
AH284-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controller. 1.81 1.39 1.22 
AH284-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controller. 1417.50/2,500 
AH285-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controller. 1.58 1.26 1.05 
AH285-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controller. 1.81 1.39 1.22 
AH285-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controller. 1417.50/2,500 
AH286-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controller. 1.58 1.26 1.05 
AH286-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controller. 1.81 1.39 1.22 
AH286-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controller. 1417.50/2,500 


AH287-PL-BDI-ND 
AH287-YLDICT-ND 
AH287-YLDITR-ND 
AH288-PL-BDI-ND 
AH288-YLDICT-ND 


High Voltage Smart Fan Motor Controller . 
High Voltage Smart Fan Motor Controller . 
High Voltage Smart Fan Motor Controller .. 
High Voltage Smart Fan Motor Controller .. 
High Voltage Smart Fan Motor Controller .. 


179° «1.57 1.35 
2.35 1.80 1.57 
1820.00/2,500 
195 1.71 1.47 
2.56 1.96 1.71 


AH288-YLDITR-ND 
AH289-PL-BDI-ND 
AH289-YLDICT-ND 
AH289-YLDITR-ND 
AH291-PL-BDI-ND 


High Voltage Smart Fan Motor Controller . 
High Voltage Smart Fan Motor Controller .. 
High Voltage Smart Fan Motor Controller .. 
High Voltage Smart Fan Motor Controller .. 
Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 


1982.50/2,500 
1.95 1.71 1.47 
256 1.96 1.71 

1982.50/2,500 
1.35 1.08.90 


AH291-YLDICT-ND 
AH291-YLDITR-ND 
AH292-YLDICT-ND 
AH292-YLDITR-ND 
AH293-PL-BDI-ND 


Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 
Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 
Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 
Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 
Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 


155 119 1.05 
1215.00/2,500 

1.76 1.36 1.19 
1383.75/2,500 

1.54 1.23 1.03 


AH293-YLDICT-ND 
AH293-YLDITR-ND 
AH337-PL-ADICT-ND 
AH337-PL-ADITB-ND 
AH337-PL-BDI-ND 


Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 
Low Voltage Smart Fan Motor Controlle 
Single Phase Switch 
Single Phase Switch 
Single Phase Switch 


iG Ea) 
1383.75/2,500 

1.68 1.29 1.14 
2106.00/4,000 

146 1.17 98 


AH337-WLDICT-ND 
AH337-WLDITR-ND 
AH342-PL-BDI-ND 
AH373-PL-ADICT-ND 
AH373-PL-ADITB-ND 


Single Phase Switch 
Single Phase Switch 
Active High/Low Complementary Output Latch. 
Internal Pull-Up Latch 
Internal Pull-Up Latch 


1.55 1.19 1.05 

1458.00/3,000 
SIP-4 143 115 96 
SIP-3 1.55 1.19 1.05 
-SIP-3 1944.00/4,000 


AH373-PL-BDI-ND 
AH373-WLDICT-ND 


Internal Pull-Up Latch 
Internal Pull-Up Latch 


SIP-3 1.35 1.08 90 
SC-59 1.55 1.19 1.05 


AH373-WLDITR-ND Internal Pull-Up Latch SC-59 1458.00/3,000 
AH375-PL-ADICT-ND Single Phase Latch. SIP-3 1.68 81.29 1.14 
AH375-PL-ADITB-ND Single Phase Latch. -SIP-3 2106.00/4,000 
AH375-WLDICT-ND Single Phase Latch. $C-59 1.55 1.19 1.05 
AH375-WLDITR-ND Single Phase Latch. SC-59 1458.00/3,000 
AH1751-PG-A-ADICT-ND | Hall Effect Latch NEW: T2655 970) 85) 
AH1751-PG-A-ADITB-ND | Hall Effect Latch NEW!. 1579.50/4,000 
ATS137-PL-A-ADICT-ND Single 3.5V to 20V Switc 1.89 1.46 1.28 
ATS137-PL-A-ADITB-ND Single 3.5V to 20V Switc 2376.00/4,000 
ATS137-PL-A-BDICT-ND Single 3.5V to 20V Switc 1.89 1.46 1.28 
ATS137-PL-A-BDITB-ND Single 3.5V to 20V Switc 2376.00/4,000 
ATS137-PL-B-ADI-ND Single 3.5V to 20V Switc 1.24 99 83 
ATS137-PL-B-BDI-ND Single 3.5V to 20V Switc 1:24.99 .83 
ATS137-WL-ADICT-ND Single 3.5V to 20V Switc 1.98 1.52 1.34 
ATS137-WL-ADITR-ND Single 3.5V to 20V Switc 1863.00/3,000 
ATS177-PL-A-ADICT-ND Single Output 3.5V to 20V Latch 1.11 85.15 
ATS177-PL-A-ADITB-ND Single Output 3.5V to 20V Latch 1386.00/4,000 
ATS177-PL-A-BDICT-ND Single Output 3.5V to 20V Latch al 54 48 
ATS177-PL-A-BDITB-ND Single Output 3.5V to 20V Latch 882.00/4,000 
ATS177-PL-B-ADI-ND Single Output 3.5V to 20V Latch 1.01 81 68 
ATS177-PL-B-BDI-ND Single Output 3.5V to 20V Latch... 81 56.49 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


‘ORS — RoHS Compliant 


Price Each 
Pkg. 1 25 100 


AP78LOSSGDICT-ND 
AP78LOSSGDITR-ND 
AP78LO8SGDICT-ND 
AP78LO8SGDITR-ND 
AP78L12SGDICT-ND 


5V, 3-Terminal Positive Regulator. 
5V, 3-Terminal Positive Regulator. 
8V, 3-Terminal Positive Regulator. 
8V, 3-Terminal Positive Regulator. 
12V, 3-Terminal Positive Regulator. 


. SOP-8L aA 54 48 
. SOP-8L 551.25/2,500 
. SOP-8L fl 54 48 
. SOP-8L 551.25/2,500 
. SOP-8L Al 54 48 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul re |!) 
DG453EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch ..... 16-TSSOP 4761.60/3,000 
DG453EY-T1-E3CT-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch....16-SOIC 4.84 3.41 3.23 
DG453EY-T1-E3TR-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch.... 16-SOIC 3968.00/2,500 
DG454EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 6-TSSOP 484 3.41 3.23 
DG454EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 6-TSSOP 4761.60/3,000 
DG454EY-T1-E3CT-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch....16-SOIC 4.84 3.41 3.23 
DG454EY-T1-E3TR-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch.... 16-SOIC 3968.00/2,500 
DG455EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 6-TSSOP 484 3.41 3.23 
DG455EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 6-TSSOP 4761.60/3,000 
DG455EY-T1-E3CT-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Swi -16-SOIC 4.84 3.41 3.23 
DG455EY-T1-E3TR-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch... 3968.00/2,500 
DG456EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 484 341 3.23 
DG456EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 4761.60/3,000 
DG456EY-T1-E3CT-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch....16-SOIC 4.84 3.41 3.23 
DG456EY-T1-E3TR-ND High Voltage 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch... 3968.00/2,500 
DG467DV-T1-E3CT-ND Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 95 69 = .63 
DG467DV-T1-E3TR-ND Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 882.00/3,000 
DG468DV-T1-E3CT-ND Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 146 1.06 .99 
DG468DV-T1-E3TR-ND Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 1377.00/3,000 
DG469EQ-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch 166d 202 
DG469EQ-T1-E3TR-ND High Voltage SPDT Analog Switch 1299.38/2,500 
DG469EY-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch 1.66 1.20 1.12 
DG469EY-T1-E3TR-ND High Voltage SPDT Analog Switch 1299.38/2,500 
DG470EQ-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable OGm ed 20 I ale 2 
DG470EQ-T1-E3TR-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 1299.38/2,500 
DG470EY-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 1.66 1.20 1.12 
DG470EY-T1-E3TR-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 1299.38/2,500 
DG604EN-T1-E4CT-ND Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 16-miniQFN = 1.74 «1.26 1.18 
DG604EN-T1-E4TR-ND Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 16-miniQFN 3159.00/6,000 
DG604EQ-T1-E3CT-ND Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 1.74 1.26 1.18 
DG604EQ-T1-E3TR-ND Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 1640.25/3,000 
DG611AEN-T1-E4CT-ND Quad SPST Switch ey hee Lola 
DG611AEN-T1-E4TR-ND Quad SPST Switch 2808.00/6,000 
DG611AEQ-T1-E3CT-ND Quad SPST Switch Ooms 205 
DG611AEQ-T1-E3TR-ND Quad SPST Switch 1458.00/3,000 
DG611AEY-T1-E3CT-ND Quad SPST Switch Les The aes 
DG611AEY-T1-E3TR-ND Quad SPST Switch 1215.00/2,500 
DG612AEN-T1-E4CT-ND Quad SPST Switch 16-miniQFN = 1.55 «1.12 = 1.05 
DG612AEN-T1-E4TR-ND Quad SPST Switch 16-miniQFN 2808.00/6,000 
DG612AEQ-T1-E3CT-ND Quad SPST Switch 16-TSSOP 1.55 1.12 1.05 
DG612AEQ-T1-E3TR-ND Quad SPST Switch 6-TSSOP 1458.00/3,000 
DG612AEY-T1-E3CT-ND Quad SPST Switch -16-SOIC 1.55 1.12 1.05 
DG612AEY-T1-E3TR-ND Quad SPST Switch . 16-SOIC 1215.00/2,500 
DG613AEN-T1-E4CT-ND Quad SPST Switch 16-miniQFN = 1.55) «1.12 = 1.05 
DG613AEN-T1-E4TR-ND Quad SPST Switch 16-miniQFN 2808.00/6,000 
DG613AEQ-T1-E3CT-ND Quad SPST Switch 6-TSSOP 1.55 1.12 1.05 
DG613AEQ-T1-E3TR-ND Quad SPST Switch 6-TSSOP 1458.00/3,000 
DG613AEY-T1-E3CT-ND Quad SPST Switch -16-SOIC 1.55 1.12 1.05 
DG613AEY-T1-E3TR-ND Quad SPST Switch . 16-SOIC 1215.00/2,500 
DG636EQ-T1-E3CT-ND Dual SPDT Analog Switch . 4-TSSOP 1.74 1.26 1.18 
DG636EQ-T1-E3TR-ND Dual SPDT Analog Switch .. 4-TSSOP 1640.25/3,000 
DG9051DQ-T1-E3CT-ND Low Voltage, Precision 8-Channel Multiplexer. 6-TSSOP 413 2.92 2.76 
DG9051DQ-T1-E3TR-ND Low Voltage, Precision 8-Channel Multiplexer .. 6-TSSOP 4070.40/3,000 
DG9052DQ-T1-E3CT-ND Low Voltage, Precision Dual 4-Channel Multiplexer 6-TSSOP 413 2.92 2.76 
DG9052DQ-T1-E3TR-ND Low Voltage, Precision Dual 4-Channel Multiplexer 6-TSSOP 4070.40/3,000 
DG9053DQ-T1-E3CT-ND Low Voltage, Prec. Triple 2-Ch. SPDT Analog Switch...16-TSSOP 4.13 2.92 2.76 
DG9053DQ-T1-E3TR-ND Low Voltage, Prec. Triple 2-Ch. SPDT Analog Switch ... 16-TSSOP 4070.40/3,000 
DG9424DQ-T1-E3CT-ND Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch..16-TSSOP 3.44 238 2.26 
DG9424DQ-T1-E3TR-ND Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch. 16-TSSOP 3198.00/3,000 
DG9425DQ-T1-E3CT-ND Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch..16-TSSOP 3.44 2.38 2.26 
DG9425DQ-T1-E3TR-ND Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch.. 16-TSSOP 3198.00/3,000 
DG9426DQ-T1-E3CT-ND Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch..16-TSSOP 3.44 2.38 2.26 
DG9426DQ-T1-E3TR-ND Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch.. 16-TSSOP 3198.00/3,000 
$19122ADQ-T1-E3CT-ND | 500kHz Half-Bridge DC/DC Controller... 8.39 5.92 5.59 
$19122ADQ-T1-E3TR-ND | 500kHz Half-Bridge DC/DC Controle 8256.00/3,000 
$19241 AEY-T1-E3CT-ND Single-Ended Bus Transceive: DTT Ses 
$19241 AEY-T1-E3TR-ND. Single-Ended Bus Transceive 2145.00/2,500 
$19910DY-T1-E3CT-ND Adaptive Power MOSFET Driver 3.23 2.24 2.12 
$1991 0DY-T1-E3TR-ND Adaptive Power MOSFET Driver 2502.50/2,500 
SI9986DY-T1-E3CT-ND Buffered Half-Bridge Drivel 5.30 3.74 3.54 
SI9986DY-T1-E3TR-ND Buffered Half-Bridge Drive: 4352.00/2,500 
SIP21108DT-T1-E3CT-ND | Adjustable 150mA Low Noise, LDO Regulator. . TSOT-23-5 62 AL 3 
SIP21108DT-T1-E3TR-ND | Adjustable 150mA Low Noise, LDO Regulator. - TSOT-23-5 495.00/3,000 


AP78L12SGDITR-ND 
AP130-15RGDICT-ND 


12V, 3-Terminal Positive Regulator. 
1.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 


. SOP-8L 551.25/2,500 
. SC-59R 06 6557 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 
AH173-PL-A-ADICT-ND. Internal Pull-Up Latch for High Temperature. A555 1ET9F 1205) 
AH173-PL-A-ADITB-ND. Internal Pull-Up Latch for High Temperature. 1944.00/4,000 
AH173-PL-A-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature. WeS5i5 TET9F 1205) 
AH173-PL-A-BDITB-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature. 1944.00/4,000 
AH173-WL-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature. ies hia) 
AH173-WL-ADITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature. 1458.00/3,000 
AH173-WL-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature. 146 113 99 
AH173-WL-BDITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature. 1377.00/3,000 
AH175-PL-A-ADICT-ND. Latch for High Temperatur 1.55 1.19 1.05 
AH175-PL-A-ADITB-ND. Latch for High Temperatur 1944.00/4,000 
AH175-PL-A-BDICT-ND Latch for High Temperatur 146 113 99 
AH175-PL-A-BDITB-ND. Latch for High Temperatur 1836.00/4,000 
AH175-WL-ADICT-ND Latch for High Temperatur AS57119) 1205) 
AH175-WL-ADITR-ND Latch for High Temperatur 1458.00/3,000 
AH175-WL-BDICT-ND Latch for High Temperatur 146 113 99 
AH175-WL-BDITR-ND Latch for High Temperatur 1377.00/3,000 
AH180-PL-ADICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. Weil ek) a2 
AH180-PL-ADITB-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. 2268.00/4,000 
AH180-SNGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. -DFN2020-6 1.68 1.29 1.14 
AH180-SNGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. -DFN2020-6 1579.50/3,000 
AH180-WGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. C-59 «1.68 861.29 1.14 
AH180-WGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. 1579.50/3,000 
AH182-WLDICT-ND Low Power Switch A255) 1519) 1.05) 
AH182-WLDITR-ND Low Power Switch 1458.00/3,000 


AH183-WLDICT-ND 


Low Power Switch 


I es ei) 


AP130-15RGDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulato: . SC-59R 798.00/3,000 
AP130-15YLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 1.11 ‘ghia 7o 
AP130-15YLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 866.25/2,500 
AP130-15YRLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator... 1.11 obi Zo 
AP130-15YRLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator 866.25/2,500 
AP130-18RGDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator... aC ME COMeE On 
AP130-18RGDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 798.00/3,000 
AP130-18WLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: ISG COMmEEOM 
AP130-18WLDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 798.00/3,000 
AP130-18YLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 84 64 57 
AP130-18YLDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator... 656.25/2,500 
AP130-18YRLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator... 98 74 66 
AP130-18YRLDITR-ND 1.8V, 300A LDO Linear Regulato: 761.25/2,500 
AP130-20RGDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . SCM COMO 
AP130-20RGDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . 798.00/3,000 
AP130-20WLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . ASG see Commer) 
AP130-20WLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . 798.00/3,000 
AP130-20YLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . 98 74 66 
AP130-20YLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . 761.25/2,500 
AP130-20YRLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . 98 74 66 
AP130-20YRLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator . 761.25/2,500 
AP130-25RGDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: RCOnmey COMMON) 
AP130-25RGDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 798.00/3,000 
AP130-25WLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: Ga Gs ir 
AP130-25WLDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 798.00/3,000 
AP130-25YLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulato! 84 64 57 
AP130-25YLDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 656.25/2,500 
AP130-25YRLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator... 1866557, 
AP130-25YRLDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator. 866.25/2,500 
AP130-28RGDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: iCGlmey COMmEROy) 
AP130-28RGDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 798.00/3,000 
AP130-28WLDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: Ay Gs ir 
AP130-28WLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator .. 798.00/3,000 
(Continued) 
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Digi®Reel® LDO REGULATORS (Continued) - RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AP130-28YLDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator .. 84 64 57 AP1086K18LDITR-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator. 550.40/800 
AP130-28YLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator . 656.25/2,500 AP1086K25LDICT-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator 185 1.42 1.25 
AP130-28YRLDICT-ND | 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator . 1418575 AP1086K25LDITR-ND 2.5V, 1.54 LDO Positive Regulator 550.40/800 
AP130-28YRLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator . 866.25/2,500 AP1086K33LDICT-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator 1.85 1.42 1.25 
AP130-30RGDICT-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator 86 65 57 AP1086K33LDITR-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 550.40/800 
AP130-30RGDITR-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator 798.00/3,000 AP1086K50LDICT-ND 5V, 1.54 LDO. Positive Regulator. MES A2 25 
AP130-30WLDICT-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator 86 65 57 AP1086K50LDITR-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 550.40/800 
AP130-30WLDITR-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator 798.00/3,000 AP1086KLDICT-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator. 1.85 1.42 1.25 
rerebsonica® | 3 bn Fn I Ee oe 
AP130-30YLDITR-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator 866.25/2,500 “UDI SV, 1. iti : 
AP130-30YRLDICT-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator nh, tS) 6 MEET ETH ry i ma posi Regulator ie 13 108 
Ra rere aa TCam| oh; 200mA LDO Linear Regulator petenise aioe AP1086T33L-UDI-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator tei 129 1.08 
- Bs Vv, Mm, Inear Regulator . F "J “ seh oe ot * ‘ “ 
AP130-33RGDITR-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator. 798.00/3,000 He ae ea END a Tew Ou pale Regular. tet va 0 
AP130-33WLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator . 86 65 7 Sere TTA — ue eet a ator. a ee 
Rat oS Ta cox odomé LDO Hinear Regulator Te ye one APITIBAYIBLDITR-ND | 1.8V, 0.6A.DO Positive Regulator "525. oov2.s00 
AP130-33YLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator. 95 72 63 APIHIEAYIBLDIGEND. | 1.8¥, 0.6A LDO Positive Regulctor a 70 
ABT AO Sy DUR ND Save SOOT DO Tent Regulator gas; 002 500 AP1115AY18LDITR-ND | 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator “525, ‘02, 500 
AP130-33YRLDICT-ND —_| 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator . 1418575 FOE PR DETECT 3-5)’ CGA LOO Pete Reel A ae 
AP130-33YRLDITR-ND _| 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator . 866.25/2,500 Se a ao rosie Regutor di a6 a aa 
AP130-35RGDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator. 86.65 FEA PORIGIGENTIMEEL 2:8 GCA LOO Pocitive Rewlatoe Fe aaee 
ea Soon GOLL SO | 2-5V, 200mA LDO Linear Regulator . MUEKM AP1115AY28LDITR-ND | 2.8V; 0.6A LO Positive Regulator “ 525.00/2,500 
AP130-35WLDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 86 65 Lye AP1115AY30LDICT-ND 3V 0 6A LDO Positive Regulator. 8 64 Y 47 
paleo TAG Diag 2-5V, 200mA LDO Linear Regulator . ia AP1115AYSOLDITR-ND__| 3V, 0.6A LDO Positive Regulator “525.00/2,500 
AP130-35YLDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 1418575 ee Se a = Set 
Aig a aoe POTN 8:5¥; d00mAT DO Linear Regulater. Ganesan APLTSAYS3LDITAND | 3.3V/ 0.6 LDO Positive Regulator “ 525.00/2,500 
AP130-35YRLDICT-ND | 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator . qa 85.) 75 PTS CSIRECAIAE| 3.8" OA CDD Pete euch FAA RAT 
AP130-35YRLDITR-ND —_| 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 866.25/2,500 A HEAY CIT ATIIEE 3.5V. 0/68 LDO Positive Recalator 505. 00/2,560 
AP131-15WLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator. 1.04 8363 OH TSAYeOIGIGANGIMN BV, G62 LD0 Positive Remtor Fae lees 7 
SEIS TEN ULSD 15V, 300mA LDO Linear Regulator Sb 00/5, 000 APTITSAYSOLDITR-ND | 5V-0 BA LOO Positive Regulator ~585.0072,500 
AP131-18WLDICT-ND T.8V, 300mA LDO Linear Regulator. 104 79 =~ CHIE NLBTEEND Adj. 0.6A LDO Positive Regulator a ee 
acaple CURE) 1-8V, 300mA LDO Linear Regulator. 96000/5,000 AP1115AVLDITR-ND Adj., 0.6 LDO Positive Regulator. ~~ 525.00/2,500 
AP131-20WLDICT-ND | 2V, 300mA LDO Linear Regulator ee ve nee API{15BY15LDICT-ND | 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 7 54 47 
AP131-20WLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator 984.00/3,000 
Raa In Gan 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator my ag eS AP111/5BY15LDITR-ND _| 1.5V, 0.6A DO Positive Regulator 525.00/2,500 
Sig SAO 7.5V_300mA LDO Linear Regulator. SeROGEIITeIOCG APTI15BY18LDICT-ND __| 1.8V, 0.6ALDO Positive Regulator 70 56 42 
y i ae : : te AP1115BY18LDITR-ND —_| 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 525.00/2,500 
RCE GCC cy; Seams LDO Linear Regulator TY SEARO AP1115BY25LDICT-ND | 2.5V; 0.6A LDO Positive Regulator Oe oH 
¥ i avs } eae Sa AP1115BY25LDITR-ND | 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator 525.00/2,500 
FOU che oom LDO Linear Acai eS tana AP1115BY28LDICT-ND _| 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 78 54 47 
7 : — APT115BY28LDITR-ND | 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator 525.00/2,500 
AP131-33WLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator . 104 9 69 API115BY30LDICT-ND | 3V, 0.64 LDO Positive Regulator 78 54 AT 
AP131-33WLDITR-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator . 966.00/3,000 AP115BY30LDITR-ND | 3V, 0.6A LDO Positive Regulator 525.00/2,500 
AP131-35WLDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 1.04 83-63 API115BY33LDICT-ND | 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator 70 56 42 
ETS SOW OTTRNG aN an toe faiear Regratat ins Se Os ONO AP1115BY33LDITR-ND __| 3.3V. 0.6A LDO Positive Regulator 525.00/2,500 
SR aU + AV -300mA Low Noise CMOS LDO sere STON AP1115BY35LDICT-ND __| 3.5V, 0.6ALDO Positive Regulator rons 4mm, 
ae oeAWITSTOHEND tev. ann ‘ ia Noles MOS LDO ai Ea GB AP1115BY35LDITR-ND —_| 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator. 525. 007, 500 
SESS ECIDNIRAD wey. Ea a tae Nolo Haataiints beni nanelonn AP1115BY50LDICT-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator. 78 AT 
FEU aA Oy Snore surtiee eMOS TD A nue aon AP111/5BY50LDITR-ND | 5V, 0.6A LDO Positive Regulator. 525. 00, 500 
a a , I d ; : AP1115BYLDICT-ND Adj., 0.64 LDO Positive Regulator. 7056 42 
Bias Se20WEO TIRED) 2V, 00mA Low Noise CMOS LDO, 1Ot2:50/8,000 AP1115BYLDITR-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator. 525.00/2,500 
AP139-25WLDICT-ND 2.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO TS ee ae AP1117D15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 98 85 
AP139-25WLDITR-ND 2.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO 1012.50/3,000 5 ti 
| AP1117D15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 865.00/2,500 
AP139-28WLDICT-ND 2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO 1.08 8373 AP1117D18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator 98 85 65 
AP139-28WLDITR-ND 2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO 1012.50/3,000 AP1117D18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 865.00/2,500 
BISON DIC LNG EEE 3V, 300mA Low Noise CMOS LDO. Hi) 2) _i) APT117D25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 8 85~~«CS 
AP139-30WLDITR-ND 3V, 300mA Low Noise CMOS LDO 1012/50/8,000 AP1117D25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator: 865.00/2,500 
AP139-33WLDICT-ND 3.3V, 300mA Low Noise CMOS LDO OS Pie Come TS AP1117D33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator: 98 85 65 
AP139-33WLDITR-ND 3.2, 300mA Low Nolse CMOS LDO 1012/50/3,000 AP1117D33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 865.00/2,500 
Rete so DICTND cx Seon i Nee eM mn ae ai ao "| aa AP1117D50LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 112 86 76 
a a ot SUDA LOW NUIE ae APT117D50LDITR-ND 5V, TA LDO Positive Regulato 877.50/2,500 
AP1084D15LDICT-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator... 172 132 1.16 AP1147DLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 98 85.65 
AP1084D15LDITR-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator. 1350.00/2,500 AP1117DLDITR-ND Adj. 1A LDO Positive Regulator. 865.00/2,500 
AP1084D18LDICT-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator. 1 ie his AP1117E15QDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator 7 62. A 
AP1084D18LDITR-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator. 1350.00/2,500 AP1117E15@DITR-ND 1'5V| 1A LDO Positive Regulator 605.00/2,500 
AP1084D25LDICT-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulato! 1.72 1.32 1.16 PRE HERTS 7.8V- 1A LDO Positive Regulator a aR 
AP1084D25LDITR-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulatoi 1350.00/2,500 AP1117E18GDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator “ 605.00/2,500 
AP1084D33LDICT-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulato! He ie his AP1117E25CDICT-ND 2'5V’ 1A LDO Positive Regulator 7 62. 
AP1084D33LDITR-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulato 1350.00/2,500 AP1117E25GDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator 605.00/2,500 
AP1084D50LDICT-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator. 1.72 1.32 1.16 AP1117E33GDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator 7 62. 
SGIDSADSOCUITEANC I SV, 5A LOO Positive Ragulata ISSUOOZ50G APIT17E33GDITR-ND | 3.3V, 1A LDO Positive Regulator 605.00/2,500 
AP1084DLDICT-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator 1.72 1.32 1.16 AP1117E50GDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 7 #58 «(5 
AP1084DLDITR-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator 1350.00/2,500 AP1117E50GDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato! 595.00/2,500 
AP1084K15LDICT-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulato 1.85 1.42 1.25 AP1117EGDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. Tal 62 46 
AP1084K15LDITR-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulato! 550.40/800 AP1117EGDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 605.00/2,500 
AP1084K18LDICT-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulato 1.85 1.42 1.25 APII17KiSLDIGT-ND 7 5V, 1A LDO Positive Regulator 05 91) 70 
AP1084K18LDITR-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulato 550.40/800 AP1117K15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 372. eae 
AP1084K25LDICT-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulato! LOSie deena e 25 AP1117K18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 1.05 70 
AP1084K25LDITR-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulato! 550.40/800 AP1117K18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 372. 00800 
AP1084K33LDICT-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulato! (hB50 420 125) AP1117K25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 1.05 91 70 
AP1084K33LDITR-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator 550.40/800 AP1117K25LDITR-ND 2.5V, TALDO Positive Regulator: 372.00/800 
AP1084KSOLDICT-ND 5V, 5A LDO Positive Regulato 185 1.42 = 1.25 AP1117K33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator 105 ie Otlnm70 
AP1084K50LDITR-ND 5V, 5A LDO Positive Regulato 550.40/800 AP1117K33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 372.00/800 
AP1084KLDICT-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator 1.85 142 1.25 AP1117K50LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator. dLO5s 2910) 70 
AP1084KLDITR-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator. 550.40/800 AP1117K50LDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 372.00/800 
AP1084T15L-UDI-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulato 1.61 1.29 1.08 APTA 7KLDICT-ND ‘Adj, 1A LDO Positive Regulator. Tos 9170 
AP1084T18L-UDI-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulato 161 1.29 1.08 AP1117KLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 372.00/800 
AP1084T25L-UDI-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulato: 1.61 1.29 1.08 AP1117T15L-UDI-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 105 91 .70 
AP1084T33L-UDI-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulato: 1.61 1.29 1.08 AP1117T18L-UDI-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 1.05 91 70 
AP1084TS50L-UDI-ND 5V, 5A LDO Positive Regulato 1.61 1.29 1.08 AP1117T25L-UDI-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 1.05 91 70 
AP1084TL-UDI-ND Adj., 5A LDO Positive Regula 1.61 1.29 1.08 AP1117133L-UDI-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. To oO 70 
AP1086D15LDICT-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato LG Tia Ome 22) AP1117T50L-UDI-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 1.05 91 .70 
AP1086D15LDITR-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 1417.50/2,500 AP1117TL-UDI-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 05 Ree: 20) 
AP1086D18LDICT-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulato 1.81 139 1.22 AP1117Y15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. LOC Re. OomOG, 
AP1086D18LDITR-ND 1.8V, 1.54 LDO Positive Regulato 1417.50/2,500 AP1117Y15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 735.00/2,500 
AP1086D25LDICT-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 1.81 1.389 1.22 AP1117Y18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 05 7 a 
AP1086D25LDITR-ND 25V, 1.5A LDO Positive Regulato 1417.50/2,500 AP1117Y18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 735.00/2,500 
AP1086D33LDICT-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulato Gt 1.39) 1022) AP1117Y25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 295) 72) 63 
AP1086D33LDITR-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulato 1417.50/2,500 AP1117Y25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 735.00/2,500 
AP1086DS50LDICT-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator... 1.81 1.39 1.22 AP1117Y33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 5S) 
AP1086DS50LDITR-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator... 1417.50/2,500 AP1117Y33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 735.00/2,500 
AP1O86DLDICT-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator 785 142 (1.25 AP1117YS0LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 95 72 63 
AP1086DLDITR-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator 1451.25/2,500 AP1117YSOLDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 735.00/2,500 
AP1086K15LDICT-ND 1.5V, 1.54 LDO Positive Regulato 1.85 1.42 1.25 AP1117YLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 95 72 63 
AP1086K15LDITR-ND 1.5V, 1.54 LDO Positive Regulato 550.40/800 AP1117YLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. z 735.00/2,500 
AP1086K18LDICT-ND 1.8V, 1.54 LDO Positive Regulato 1.85 1.42 1.25 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1091) 1007 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 (100 
AP432AWGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 840.00/3,000 
AP432AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% .90 68 60 
AP432AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 700.00/2,500 
AP432LDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 25) 96 85 
AP432LDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 978.75/2,500 
AP432QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 1.29 99 87 
AP432QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 1215.00/3,000 
AP432RGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 78 GY gs 
AP432RGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 630.00/3,000 
AP432SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 95 wie GE 
AP432SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 882.00/3,000 
AP432VL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 86 1656) cor 
AP432VL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 532.00/2,000 
AP432WGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 18 54 47 
AP432WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 630.00/3,000 
AP432YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% .90 68 60 
AP432YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 700.00/2,500 
AP1212HSLDICT-ND Dual USB High-Side Power Switch. Bly abe) sy 
AP1212HSLDITR-ND Dual USB High-Side Power Switch. 1820.00/2,500 
AP1212LSLDICT-ND Dual USB High-Side Power Switch. Ze5neeOl MLO, 
AP1212LSLDITR-ND Dual USB High-Side Power Switch. 1820.00/2,500 
AP1501-12K5LDICT-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 4.29 341 2.97 
AP1501-12K5LDITR-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 1232.00/800 
AP1501-12T5L-UDI-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter . 3.51 2.93 2.46 
AP1501-33K5LDICT-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 4.29 341 2.97 
AP1501-33K5LDITR-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 1232.00/800 
AP1501-33T5L-UDI-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.51 2.93 2.46 
AP1501-50K5LDICT-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 429 341 2.97 
AP1501-S0K5LDITR-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 1232.00/800 


AP1501-50TSL-UDI-ND 


5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 


3.51 2.93 2.46 


AP1501A-12K5LDICT-ND 
AP1501A-12K5LDITR-ND 
AP1501A-12TS5L-UDI-ND 
AP1501A-33K5LDICT-ND 
AP1501A-33K5LDITR-ND 


12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter .. 
12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter .. 
12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter .. 
3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 
3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 


7.72 6.14 5.35 
2217.60/800 

5.78 482 4.05 

7.72 6.14 5.35 
2217.60/800 


AP1501A-33T5L-UDI-ND 
AP1501A-50KSLDICT-ND 
AP1501A-50K5LDITR-ND 
AP1501A-50TSL-UDI-ND 
AP1501A-KSLDICT-ND 


3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 
Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter .. 


5.78 482 4.05 
7.72 6.14 5.35 
2217.60/800 
5.78 482 4.05 
7.72 6.14 5.35 


AP1501A-K5LDITR-ND 
AP1501A-T5L-UDI-ND 
AP1501KS5LDICT-ND 
AP1501KSLDITR-ND 
AP1501T5L-UDI-ND 


Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter . 
Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter .. 
Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter . 
Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter . 


2217.60/800 
5.78 4.82 4.05 
7.72 6.14 5.35 

2217.60/800 
3.30 2.75 2.31 


AP1506-12K5LDICT-ND. 
AP1506-12K5LDITR-ND 
AP1506-12TSL-UDI-ND 
AP1506-33KSLDICT-ND 
AP1506-33K5LDITR-ND 


12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 


3.70 282 2.47 
1003.20/800 

3.07 269 2.31 

3.70 282 2.47 
1003.20/800 


Reel® LDO REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
AP1120SBLDICT-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator . SoP-8 1.63 1.26 1.11 
AP1120SBLDITR-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator . SOP-8 1282.50/2,500 
AP1120SLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator . SOP-8 163 1.26 1.11 
AP1120SLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator . 1282.50/2,500 
AP1121ASLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator . 1.63 1.26 1.11 
AP1121ASLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator . 1282.50/2,500 
AP1121BSLDICT-ND 3.3V/1.8V, 14 LDO Positive Regulator . 163 1.26 1.11 
AP1121BSLDITR-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator . 1282.50/2,500 
AP1122DLDICT-ND 1ALDO Positive Regulator... 1.20 1.04 80 
AP1122DLDITR-ND 1ALDO Positive Regulator ...T0-252 1065.00/2,500 
AP1122EGDICT-ND TALDO Positive Regulator S0T-223 1.05 91 = 70 
AP1122EGDITR-ND 1A LDO Positive Regulator SOT-223 945.00/2,500 
AP1184K515LDICT-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulato T0-263-5 1.42 1.09 96 
AP1184K515LDITR-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulato T0-263-5 422.40/800 
AP1184K518LDICT-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulato T0-263-5 2.77 212 1.85 
AP1184K518LDITR-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulato T0-263-5 752.40/800 
AP1184K525LDICT-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulato! T0-263-5 2.77 212 1.85 
AP1184K525LDITR-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator... T0-263-5 752.40/800 
AP1184K533LDICT-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulator... T0-263-5 2.77 242 1.85 
AP1184K533LDITR-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulato! T0-263-5 752.40/800 
AP1184K550LDICT-ND 5V, 4A LDO Positive Regulato T0-263-5 2.77 212 1.85 
AP1184K550LDITR-ND 5V, 4A LDO Positive Regulato T0-263-5 752.40/800 
AP1184K5LDICT-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator T0-263-5 2.77 242 1.85 
AP1184K5LDITR-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator T0-263-5 752.40/800 
AP1184T5-15L-UDI-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulato T0-220-5 2.37 2.08 1.78 
AP11847518L-UDI-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulato T0-220-5 2.37 2.08 1.78 
AP1184T525L-UDI-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator... T0-220-5 2.37 2.08 1.78 
AP1184T533L-UDI-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulator T0-220-5 2.37 2.08 1.78 
AP1184T550L-UDI-ND 5V, 4A LDO Positive Regulator. T0-220-5 237 2.08 1.78 
AP1184T5L-UDI-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator T0-220-5 2.37 2.08 1.78 
AP1186K515LDICT-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato T0-263-5 2.14 164 1.43 
AP1186K515LDITR-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator .. T0-263-5 581.40/800 
AP1186K518LDICT-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator . T0-263-5 214 164 1.43 
AP1186K518LDITR-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato T0-263-5 581.40/800 
AP1186K525LDICT-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato! T0-263-5 2.14 1.64 1.43 
AP1186K525LDITR-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulatoi T0-263-5 581.40/800 
AP1186K533LDICT-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato! T0-263-5 214 164 1.43 
AP1186K533LDITR-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato! T0-263-5 581.40/800 
AP1186K550LDICT-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator. T0-263-5 2.14 1.64 1.43 
AP1186K550LDITR-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator. T0-263-5 581.40/800 
AP1186K5LDICT-ND Adj, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator T0-263-5 214 164 143 
AP1186K5LDITR-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator T0-263-5 581.40/800 
AP1186T515L-UDI-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato T0-220-5 1.63 143 1.23 
AP1186T518L-UDI-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato T0-220-5 1.63 143 1.23 
AP1186T525L-UDI-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato! T0-220-5 1.63 1.43 1.23 
AP11867T533L-UDI-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulatoi T0-220-5 1.63 143 1.23 
AP1186T550L-UDI-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator. T0-220-5 1.63 143 1.23 
AP1186T5L-UDI-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 70-220-5 1.63 143 1.23 
AP7165-FNGDICT-ND 600mA LDO Regulator with POK... .DFN-3030-10 1.01. 77 68 
AP7165-FNGDITR-ND 600mA LDO Regulator with PO! _DFN-3030-10 945.00/3,000 
AP7167-FNGDICT-ND T.2A, LDO Regulator with PO! -DFN-3030-10 1.20 93 82 
AP7167-FNGDITR-ND 1.2A, LDO Regulator with PO! _DFN-3030-10 1134.00/3,000 


AP1506-33T5SL-UDI-ND 
AP1506-50KSLDICT-ND. 
AP1506-50KSLDITR-ND 
AP1506-50K5L-UDI-ND 
AP1506-50TSL-UDI-ND 


3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 


3.07 2.69 2.31 
3.70 282 2.47 
1003.20/800 
2.82 247 2.12 
3.07 2.69 2.31 


AP1506-K5LDICT-ND 
AP1506-KS5LDITR-ND 
AP1506-TSL-UDI-ND 
AP1507-12D5LDICT-ND 


Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter . 
Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 


3.70 282 2.47 
1003.20/800 

3.07. 2.69 2.31 

3.11 2.37 2.08 


AP1507-12D5LDITR-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter . 2405.00/2,500 
AP1507-33D5LDICT-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.11 237 2.08 
AP1507-33D5LDITR-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2405.00/2,500 
AP1507-50D5LDICT-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.11 2.37 2.08 
AP1507-50D5LDITR-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2405.00/2,500 
AP1507-DS5LDICT-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 3.11 2.37 2.08 
AP1507-D5LDITR-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 2405.00/2,500 
AP1509-12SGDICT-ND 12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter . 2.60 1.99 1.74 
AP1509-12SGDITR-ND 12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter . 2015.00/2,500 
AP1509-33SGDICT-ND 3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converte 260 1.99 1.74 
AP1509-33SGDITR-ND 3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 2015.00/2,500 
AP1509-50SGDICT-ND 5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter... 2.60 1.99 1.74 
AP1509-50SGDITR-ND 5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 2015.00/2,500 
AP1509-SGDICT-ND Adj., 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 260 1.99 1.74 
AP1509-SGDITR-ND Adj., 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 2015.00/2,500 
AP1510SLDICT-ND Adj., PWM Control 3A Buck Converter... 484 3.85 3.35 
AP1510SLDITR-ND Adj., PWM Control 3A Buck Converte! 3968.00/2,500 
AP1511SLDICT-ND Adj., PWM Control 5A Buck Converte! 6.01 4.78 4.16 
AP1511SLDITR-ND Adj., PWM Control 5A Buck Converter... 4928.00/2,500 
AP1512-12KSLDICT-ND 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 5.45 4.75 3.54 
AP1512-12K5LDITR-ND 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 2262.40/800 


AP1512-12TSL-UDI-ND 
AP1512-33K5LDICT-ND 
AP1512-33K5LDITR-ND 
AP1512-33TSL-UDI-ND 
AP1512-50K5LDICT-ND. 


12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 
3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Convertet 
3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 
3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Convertet 
5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 


753 6.70 5.31 
545 4.75 3.54 
2262.40/800 
7.53 6.70 5.31 
5.45 4.75 3.54 


AP1512-50K5LDITR-ND 
AP1512-50TSL-UDI-ND 
AP1512-K5LDICT-ND 
AP1512-K5LDITR-ND 
AP1512-TSL-UDI-ND 


5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 
5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 
Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 
Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 
Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 


2262.40/800 
7.53 6.70 5.31 
7.88 6.27 5.46 

2262.40/800 
745 6.63 5.25 


AP1512A-12K5LDICT-ND 
AP1512A-12K5LDITR-ND 
AP1512A-33K5LDICT-ND 
AP1512A-33K5LDITR-ND 
AP1512A-33TSL-UDI-ND 


12V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
12V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 
3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte: 
3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Convertet 
3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Convertet 


545 4.75 3.54 
2262.40/800 

5.45 4.75 3.54 
2262.40800 

7.53 6.70 5.31 


AP1512A-50K5LDICT-ND 
AP1512A-50K5LDITR-ND 
AP1512A-50T5L-UDI-ND 
AP1512A-KSLDICT-ND 


5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 
Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 


788 6.27 5.46 
2262.40/800 

753 6.70 5.31 

5.45 4.75 3.54 


Reel? POWER MANAGEMEN RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
AP358NL-UDI-ND Low Power Dual Op Am 78 49 46 
AP358SGDICT-ND Low Power Dual Op Am 65 OeNeeod 
AP358SGDITR-ND Low Power Dual Op Am 487.50/2,500 
AP393NL-UDI-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparato! ts) 49 46 
AP393SLDICT-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparato! 13 Sia) 
AP393SLDITR-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparatoi 487.50/2,500 
AP431ALDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% ee ae Lak 
AP431ALDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1215.00/2,500 
AP431AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% -90 68 60 
AP431AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 840.00/3,000 
AP431ARGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 18 54 47 
AP431ARGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 630.00/3,000 
AP431ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 18 54 47 
AP431ASAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 630.00/3,000 
AP431AVL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 67 46 40 
AP431AVL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 360.00/2,000 
AP431AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 18 54 AT 
AP431AWGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 630.00/3,000 
AP431AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 68 54 41 
AP431AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 535.00/2,500 
AP431LDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% een Gee 
AP431LDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 1046.25/2,500 
AP431QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% -90 68 60 
AP431QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 840.00/3,000 
AP431RGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 67 46.40 
AP431RGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 540.00/3,000 
AP431SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 18 Ramee At 
AP431SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 630.00/3,000 
AP431VL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 67 46 =.40 
AP431VL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 360.00/2,000 
AP431WGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 18 54 47 
AP431WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 630.00/3,000 
AP431YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 68 54 41 
AP431YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 507.50/2,500 
AP432ALDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 25) 96.85 
AP432ALDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 978.75/2,500 
AP432AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1.12 86 76 
AP432AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1053.00/3,000 
AP432ARGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% -90 68 60 
AP432ARGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 840.00/3,000 
AP432ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 95 Bound) 
AP432ASAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 882.00/3,000 
AP432AVL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 72 POOmmeac: 
AP432AVL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 448.00/2,000 
AP432AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% -90 68 60 


AP1512A-K5LDITR-ND Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2262.40/800 
AP1512A-T5L-UDI-ND Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 753 670 5.31 
AP1513SLDICT-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converter. 2.90 2.21 1.94 
AP1513SLDITR-ND Adj., PWM Control 2A Buck Convertel 2242.50/2,500 
AP1520SLDICT-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converte| 3.95 3.01 2.64 
AP1520SLDITR-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converter... 3055.00/2,500 
(Continued) 
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POWER MANAGEMENT (Continued) 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
APX809-40SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 4.00V NEW! 50 35.30 
APX809-40SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 4.00V NEW! SOT-23R 405.00/3,000 
APX809-44SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 4.38V NE! SOT-23 50 35 30 
APX809-44SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 4.38V NEW! OT-23 405.00/3,000 
APX809-44SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 4.38V NEW! SOT-23R 50 35.30 
APX809-44SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 4.38V NEW! SOT-23R 405.00/3,000 
APX809-46SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 4.63V NEW! OT-23 50 35.30 
APX809-46SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 4.63V NE! OT-23 405.00/3,000 
APX809-46SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 4.63V NEW! 50 35.30 
APX809-46SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 4.63V NEW! SOT-23R 405.00/3,000 
APX810-23SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 2.25V NEW! OT-23 50 35.30 
APX810-23SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 2.25V NEW! 405.00/3,000 
APX810-23SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 2.25V NEW! 50 7305) 200) 
APX810-23SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 2.25V NEW! 405.00/3,000 
APX810-26SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 2.63V NEW! 50 35.30 
APX810-26SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 2.63V NEW! 405.00/3,000 
APX810-26SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 2.63V NEW! 50 35 30 
APX810-26SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 2.63V NEW! 405.00/3,000 
APX810-29SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 2.93V NEW! 50 35.30 
APX810-29SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 2.937 NEW! 405.00/3,000 
APX810-29SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 2.93V NEW! 50 a) 
APX810-29SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 2.93V NEW! 405.00/3,000 
APX810-31SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 3.08V NEW! 50 35.30 
APX810-31SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 3.08V NEW! 405.00/3,000 
APX810-31SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 3.08V NEW! 50 35.30 
APX810-31SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 3.08V NEW! 405.00/3,000 
APX810-40SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 4.00V NEW! 50 FOO meeGO 
APX810-40SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 4.00V NEW! 405.00/3,000 
APX810-40SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 4.00V NEW! 50 gD) 
APX810-40SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 4.00V NEW! 405.00/3,000 
APX810-44SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 4.38V NEW! 50 35.30 
APX810-44SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 4.38V NEW! 405.00/3,000 
APX810-44SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 4.38V NEW! 50 35.30 
APX810-44SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 4.38V NEW! 405.00/3,000 
APX810-46SAGDICT-ND MPU Reset Circuit High 4.63V NEW! 50 35.30 
APX810-46SAGDITR-ND MPU Reset Circuit High 4.63V NEW! 405.00/3,000 
APX810-46SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 4.63V NEW! 50 7300) 00) 
APX810-46SRGDITR-ND MPU Reset Circuit High 4.63V NEW! 405.00/3,000 
APX823-23W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 2.25V NEW! 53 36 03 
APX823-23W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 2.25V NE! 422.10/3,000 
APX823-26W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 2.63V NE! 52 FoGineall 
APX823-26W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 2.63V NE! 422.10/3,000 
APX823-29W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 2.93V NE! 258 se) iil 
APX823-29W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 2.93V NE 422.10/3,000 
APX823-31W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 3.08V NE! soe él 
APX823-31W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 3.08V NE’ 422.10/3,000 
APX823-40W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 4.00V NE! 3 roomoll 
APX823-40W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 4.00V NE 422.10/3,000 
APX823-44W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 4.38V NE! 8) 36 © 31 
APX823-44W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 4.38V NE’ 422.10/3,000 
APX823-46W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low 4.63V NE! 53 Be Sl 
APX823-46W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 4.63V NE 422.10/3,000 
APX824-23W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 2.25V NEW! aes 36.31 
APX824-23W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.25V NEW! 422.10/3,000 
APX824-26W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 2.63V NEW! 53 36.31 
APX824-26W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.63V NEW! 422.10/3,000 
APX824-29W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 2.93V NEW! 53 36 31 
APX824-29W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V NEW! 422.10/3,000 
APX824-31W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 3.08V NEW! 53 36 31 
APX824-31W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 3.08V NEW! 422.10/3,000 
APX824-40W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 4.00V NEW! 53 omeel 
APX824-40W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V NEW! 422.10/3,000 
APX824-44W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 4.38V NEW! 53 36 31 
APX824-44W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.38V NEW! 422.10/3,000 
APX824-46W5GDICT-ND Supervisor Circuit Low/High 4.63V NEW! 53 36.31 
APX824-46W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.63V NEW! 422.10/3,000 
APX825A-23W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.25V NEW! 59 40.35 
APX825A-23W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.25V NEW! 472.50/3,000 
APX825A-26W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.63V NEW! 59 40.35 
APX825A-26W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.63V NEW! 472.50/3,000 
APX825A-29W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V NEW! 59 40.35 
APX825A-29W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V NEW! 472.50/3,000 
APX825A-31W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 3.08V NEW! 59 40.35 
APX825A-31W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 3.08V NEW! 472.50/3,000 
APX825A-40W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V NEW! 59 40.35 
APX825A-40W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V NEW! 472.50/3,000 
APX825A-44W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.38V NEW! 59 40.35 
APX825A-44W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.38V NEW! 472.50/3,000 
APX825A-46W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.63V NEW! 59 40.35 
APX825A-46W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.63V NEW! 472.50/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description fl 25 100 
AP1603WLDICT-ND Step-Up DC/DC Converter .. 3.49 266 2.33 
AP1603WLDITR-ND Step-Up DC/DC Converter .. 3237.00/3,000 
AP1604AWGDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Buck DC/DC Converter . 3.02 2.31 2.02 
AP1604AWGDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck DC/DC Converter . 2808.00/3,000 
AP1605SLDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching Regulator 3.49 2.66 2.33 
AP1605SLDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching Regulator 2697.50/2,500 
AP1609SGDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter 349 266 2.33 
AP1609SGDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter 2697.50/2,500 
AP1701AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 80 60 
AP1701AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1701BWGDICT-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit. 99 80 60 
AP1701BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit. 942.00/3,000 
AP1701CWGDICT-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 99 80 © .60 
AP1701CWGDITR-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1701DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circu 99 80 60 
AP1701DWGDITR-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1701EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circu 99 pou c00) 
AP1701EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circu 924.00/3,000 
AP1701FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu 99 80 60 
AP1701FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1701GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1701GWGDITR-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1702AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1702AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1702BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1702BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1702CWGDICT-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1702CWGDITR-ND AV, Active-High, MPU Reset Circuit . 942.00/3,000 
AP1702DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1702DWGDITR-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1702EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 ca) 
AP1702EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1702FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1702FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1702GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80.60 
AP1702GWGDITR-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1703AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1703AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1703BWGDICT-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circu 99 80 = .60 
AP1703BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1703CWGDICT-ND AV, Active-Low, MPU Reset Circuit... 99 80 60 
AP1703CWGDITR-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit... 942.00/3,000 
AP1703DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circu 99 80 60 
AP1703DWGDITR-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1703EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit. 99 80.60 
AP1703EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit. 942.00/3,000 
AP1703FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1703FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1703GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circu 99 80 60 
AP1703GWGDITR-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit. 942.00/3,000 
AP1704AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1704AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1704BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1704BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1704CWGDICT-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circuit . 99 80.60 
AP1704CWGDITR-ND AV, Active-High, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1704DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1704DWGDITR-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1704EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1704EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1704FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1704FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1704GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP1704GWGDITR-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP2001SLDICT-ND Mono 2-Channel PWM Controller 1.65 1.38 1.16 
AP2001SLDITR-ND Mono 2-Channel PWM Controller 1787.50/2,500 
AP2004SGDICT-ND PWM Buck Controller... 2.06 1.59 1.40 
AP2004SGDITR-ND PWM Buck Controller 1620.00/2,500 
AP2008SGDICT-ND PWM Buck Controller 3.11 2.37 2.08 
AP2008SGDITR-ND PWM Buck Controller 2405.00/2,500 
AP2014ASLDICT-ND Sync. PWM Controllei 22 Sie52) 
AP2014ASLDITR-ND 1755.00/2,500 
AP2014SLDICT-ND 1.62 1.35 1.14 
AP2014SLDITR-ND Sync. PWM Controlle! 1755.00/2,500 
AP2280-1FMGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch .DFN2018-6 18 ah) ky 
AP2280-1FMGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch -.DFN2018-6 724.50/3,000 
AP2280-1WGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch SOT-25 2. 55 48 
AP2280-1WGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch 672.00/3,000 
AP2280-2FMGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch ane OSI soil 
AP2280-2FMGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch 724.50/3,000 
AP2280-2WGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch 72. 55 48 
AP2280-2WGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch 672.00/3,000 
AP34063N8L-UDI-ND Universal DC/DC Converter 86 59! 52 
AP34063S8LDICT-ND Universal DC/DC Converter 81 62 54 
AP34063S8LDITR-ND Universal DC/DC Converter 630.00/2,500 
APX321WGDICT-ND Single R-R Low Voltage Op Am| 53 42 32 
APX321WGDITR-ND Single R-R Low Voltage Op Amp.. 474.00/3,000 
APX809-23SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 2.25V NEW! 50 35.30 
APX809-23SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 2.25V NEW! 405.00/3,000 
APX809-23SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 2.25V NEW! 50 35.30 
APX809-23SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 2.25V NEW! 405.00/3,000 
APX809-26SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 2.63V NEW! 50 35 © .30 
APX809-26SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 2.63V NEW! 405.00/3,000 
APX809-26SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 2.63V NEW! 50 35 30 
APX809-26SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 2.63V NEW! 405.00/3,000 
APX809-29SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 2.93V NEW! 50 39.30 
APX809-29SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 2.93V NEW! 405.00/3,000 
APX809-29SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 2.93V NEW! 50 POD 0! 
APX809-29SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 2.93V NEW! 405.00/3,000 
APX809-31SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 3.08V NEW! 50 PODuneGO! 
APX809-31SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 3.08V NEW! 405.00/3,000 
APX809-31SRGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 3.08V NEW! 50 735) 200! 
APX809-31SRGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 3.08V NEW! 405.00/3,000 
APX809-40SAGDICT-ND MPU Reset Circuit Low 4.00V NEW! 50 35 30 
APX809-40SAGDITR-ND MPU Reset Circuit Low 4.00V NEW! . 405.00/3,000 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
A1101LLHLT-T 620-1000-1-ND Continuous-Time Switch 140 1.12 84 
A1101LLHLT-T 620-1000-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 
A1101LUA-T 620-1001-ND Continuous-Time Switch 140 1.12 .84 
A1102LLHLT-T 620-1002-1-ND Continuous-Time Switch 140 1.12 84 
A1102LLHLT-T 620-1002-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 
A1103LLHLT-T 620-1004-1-ND Continuous-Time Switch 140 1.12 .84 
A1103LLHLT-T 620-1004-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 
A1103LUA-T 620-1005-ND Continuous-Time Switch : 140 1.12 .84 
A1171EEWLT-P 620-1232-1-ND Ultra-Sensitive Hall Effect Switc! 6-DFN/MLP 81 68 54 
A1171EEWLT-P 620-1232-2-ND Ultra-Sensitive Hall Effect Switch 1053.00/3,000 
A1172ECGLT 620-1244-1-ND Ultra-Sensitive Hall Effect Switch... 87 af, 58) 
A1172ECGLT 620-1244-2-ND Ultra-Sensitive Hall Effect Switch 1508.00/4,000 
A1202LLHLT-T 620-1009-1-ND Continuous-Time Bipolar Switch 140 1.12 84 
A1202LLHLT-T 620-1009-2-ND Continuous-Time Bipolar Switch 2151.00/3,000 
A1203LLHLT-T 620-1011-1-ND Continuous-Time Bipolar Switch 144 1.20.96 
A1203LLHLT-T 620-1011-2-ND Continuous-Time Bipolar Switch 2151.00/3,000 
A1203LUA-T 620-1012-ND Continuous-Time Bipolar Switch 144 120 96 


A1205ELHLT-T 
A1205ELHLT-T 
A1210LLHLT-T 


620-1181-1-ND 
620-1181-2-ND 
620-1013-1-ND 


Continuous-Time Bipolar Switch 
Continuous-Time Bipolar Switch 
Continuous-Time Latch 


1.47 1.23 98 
1911.00/3,000 
140 1.12 84 


(Continued) 
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Digi-Key Price Each Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
A1210LLHLT-T 620-1013-2-ND Continuous-Time Latch. 2151.00/3,000 A3212ELHLT-T 620-1039-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1210LUA-T 620-1014-ND Continuous-Time Latch. 140 112 .84 Effect Switch... SOT-23W 1014.00/3,000 
A1211LLHLT-T 620-1015-1-ND Continuous-Time Latch. 1.35 113 .90 A3212EUA-T 620-1040-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1211LLHLT-T 620-1015-2-ND Continuous-Time Latch. 1755.00/3,000 Effect Switch... 93 78 62 
A1211LUA-T 620-1016-ND Continuous-Time Latch. 1.35 1.13 .90 A3213ELHLT-T 620-1041-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1212LLHLT-T 620-1017-1-ND Continuous-Time Latch. 148 1.18 89 Effect Switch... 1.05 88.70 
A1212LLHLT-T 620-1017-2-ND Continuous-Time Latch. 2265.00/3,000 A3213ELHLT-T 620-1041-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1212LUA-T 620-1018-ND Continuous-Time Latch. 148 118 .89 Effect Switch.... SOT-23W 1365.00/3,000 
A1301KLHLT-T 620-1019-1-ND Continuous-Time Ratiometric Linear A3213LLHLT-T 620-1042-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
Hall Effect Sensors . 1.26 1.05.84 Effect Switch... SOT-23W 1.25 1.00 .75 
A1301KLHLT-T 620-1019-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear A3213LLHLT-T 620-1042-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
Hall Effect Sensors .. He 1638.00/3,000 Effect Switch... SOT-23W 1920.00/3,000 
A1301KUA-T 620-1020-ND Continuous-Time Ratiometric Linear A3213LUA-T 620-1043-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
Hall Effect Sensors . 1.26 1.05 84 Effect Switch... 1.25 1.00 75 
A1302KLHLT-T 620-1021-1-ND | Continuous-Time Ratiometric Linear A3230LLHLT-T 620-1044-1-ND —_| Chopper Stabilized Hall Effect Biploar 
Hall Effect Sensors 1.26 1.05 84 Switch... 1.23 103 82 
A1302KLHLT-T 620-1021-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear A3230LLHLT-T 620-1044-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Biploar 
} é ee 1638.00/3,000 Switch... 1599.00/3,000 
ee Geet Continuous-Time Ratiometric Linear ioe HP 8A AB3230LUAT 620-1045-ND Chopper Stabilized Hall Effect Biploar 
ead 3 oe Switch... 123° 1.03.82 
A1321LLHLT-T 620-1023-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect wee ee es A3240LLHLT-T 620-1046-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
2 : 2 Hall Effect Switch... eee SOT-23W 861.26 «1.05 84 
A1321LLHLT-T 620-1023-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3240LLHLT-T 620-1046-2-ND Chopper Stabilized, Precision 
for High Temperature Operation........ SOT-23W 2226.00/3,000 Hall Effect Switch. 1638.00/3,000 
A1321LUA-T 620-1024-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor TS prea — 
vs 7 A3240LUA-T 620-1047-ND Chopper Stabilized, Precision 
for High Temperature Operation............... 3-SIP 145 1.16 .87 Hall Effect Switch 126 1.05 84 
A1322LLHLT-T 620-1025-1-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor Hee OMe a : : : 
: : 7 A3241LLHLT-T 620-1048-1-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation....... SOT-23W 1.45 116 87 
= ait Hall Effect Switch SOT-23W §=61.20 1.00 80 
A1322LLHLT-T 620-1025-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor : re ie a 
zi A3241LLHLT-T 620-1048-2-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation....... SOT-23W 2226.00/3,000 x 
4 sat Hall Effect Switch SOT-23W 1560.00/3,000 
A1322LUA-T 620-1026-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor = - 
for High Temperature Operation.............. 3-SIP 145 116 .87 A3242LLHLT-T 620-1049-1-ND Chopper Stabilized Unipolar 
A1323LLHLT-T 620-1027-1-ND —_| Ratiometric Linear Hall Effect Sensor Hall Effect Switch 1.20 1.00.80 
for High Temperature Operation.......SOT-23W 1.45 116 87 A3242LLHLT-T 620-1049-2-ND Gnome ears Unipolar senna 
A1323LLHLT-T 620-1027-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor si A psiees 
for High Temperature Operation........ SOT-23W 2226.00/3,000 A3242LUA-T 620-1050-ND Gnome Sean UNO ery Bina a 
A1323LUA-T 620-1028-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor all Effect Switc Z : 3 
for High Temperature Operation.............. 3SIP 1.45 1416 87 A3245LUA-T 620-1213-ND Chopper Stabilized, Omnipolar 
A1351LKTTN-T 620-1228-1-ND High Precision Linear Hall Effect Asante Boi GNA ery ier raat ae 1.26 1.05 84 
Sensor. aus 2.77 2.22 1.73 * B Bud lopper otabilized, Precision 
AT351LKTIN-T 620-1228-2-ND _| High Precision Linear Hall Effe Hall Effect Latch 1.26 1.05 84 
Sensor 6199.20/4,000 A8280LLHLT-T 620-1051-2-ND Chopper Stabilized, 
A1360LKTTN-T 620-1233-1-ND —_| Low Noise Hall Effect Sensor 257 2.06 1.60 Hall Effect Latch... SOT-23W 1638.00/3,000 
A1360LKTTN-T 620-1233-2-ND Low Noise Hall Effect Sensor 5745.60/4,000 A8281LLHLT-T 620-1053-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1361LKTTN-T 620-1234-1-ND Low Noise Hall Effect Sensor 257) 206160) Hall Effect Latch .SOT-23W 1.26 «61.05 3.84 
AT361LKTIN-T 620-1234-2-ND | Low Noise Hall Effect Sensor 5745.60/4,000 A3281LLHLT-T 620-1053-2-ND | Chopper Stabilize 
A1362LKTTN-T 620-1235-1-ND —_| Low Noise Hall Effect Sensor 257 2.06 1.60 Hall Effect Latch... SOT-23W 1638.00/3,000 
A1362LKTIN-T 620-1235-2-ND —_| Low Noise Hall Effect Sensor 5745.60/4,000 A3281LUA-T 620-1054-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1374LKB-T 620-1030-ND High Precision, Output Pin Programmable Hall Effect Latch. 1.26 1.05 84 
Linear Hall Effect Sensors..........-.--s---+ 3-SIP (2s Siete 20) A8282LLHLT-T 620-1055-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch....SOT-23W 1.20 1.00 .80 
A1381LLHLT-T 620-1196-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A8282LLHLT-T 620-1055-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch 1560.00/3,000 
with Analog Output SOT-23W 2.48 1.98 1.49 A3282LUA-T 620-1056-ND Chopper Stabilized Hall Effect Late! 1.20 1.00 .80 
A1381LLHLT-T 620-1196-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A8290KLHLT-T 620-1240-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latc! 96 80 = .64 
with Analog Output. SOT-23W 3801.00/3,000 A3290KLHLT-T 620-1240-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch... 1248.00/3,000 
A1382LLHLT-T 620-1197-1-ND Programmable Linear Ha A3291KLHLT-T 620-1241-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch... 96 80 64 
with Analog Output 248 1.98 1.49 A3291KLHLT-T 620-1241-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch... 1248.00/3,000 
A1382LLHLT-T 620-1197-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A83340LLHLT-T 620-1211-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
with Analog Output SOT-23W 3801.00/3,000 Hall Effect Switch... eee SOT-23W §=61.26 «1.05 =.84 
A1383LLHLT-T 620-1198-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A83340LLHLT-T 620-1211-2-ND Chopper Stabilized, Precision 
with Analog Output 248 1.98 1.49 Hall Effect Switch. SOT-23W 1638.00/3,000 
A1383LLHLT-T 620-1198-2-ND Foren ee Hall Effect mae si aperonaatd A3340LUA-T 620-1212-ND Chopper Stabilized, Precision 
with Analog Qutpu 4 00/3, Hall Effect Switch 1.26 1.05 .84 
A1384LLHLT-T 620-1199-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3423EK-T 620-1206-ND Dual Channel Hall Effect Direction 
with Analog Output SOT-23W 248 1.98 1.49 Detection Sensor 2.35 1.88 1.41 
A1384LLHLT-T 620-1199-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3423LK-T 620-1207-ND Dual Channel Hall Effect Direction 


with Analog Output SOT-23W 


3801.00/3,000 


Detection Sensor 


2.25 1.80 1.40 


A1391SEHLT-T 620-1031-1-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 
with Tri-State Output 6-MLP 1.30 1.04 78 
A1391SEHLT-T 620-1031-2-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 


A1392SEHLT-T 
A1392SEHLT-T 


620-1032-1-ND 
620-1032-2-ND 


with Tri-State Output 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output .. 6-MLP 


1998.00/3,000 
1.30 1.04 .78 
1998.00/3,000 


ACS712ELCTR-05B-T 


620-1189-1-ND 


Hall Effect-Based Linear Current 


A1393SEHLT-T 
A1393SEHLT-T 
A1395SEHLT-T 


620-1172-1-ND 
620-1172-2-ND 
620-1173-1-ND 


Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 6-MLP 
Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 

with Tri-State Output 


1.30 1.04 .78 
1998.00/3,000 
1.30. 1.04.78 


A1395SEHLT-T 


620-1173-2-ND 


Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor 


with Tri-State Output .. 1998.00/3,000 
A3211EEHLT-T 620-1034-1-ND Micropower, Ultra-Sensi 

Effect Switch... 93 78 62 
A83211EEHLT-T 620-1034-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switch... 1209.00/3,000 
A3211EELLT-T 620-1035-1-ND Micropower, Ultra-Sensi 

Effect Switch .-2X2-MLPD 87 3.58) 
A3211EELLT-T 620-1035-2-ND Micropower, U! 

Effect Switch 2x2-MLPD 1131.00/3,000 
A3211ELHLT-T 620-1036-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switch... SOT-23W 96 80 64 
A3211ELHLT-T 620-1036-2-ND Micropower, Ultra-Sensi 

Effect Switch 1248.00/3,000 
A3212EEHLT-T 620-1037-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switch... 78 65 62 
A3212EEHLT-T 620-1037-2-ND Micropower, Ultra-Sensi 

Effact SWitch...........essconssecssnseerenee 2x2-MLPD 1014.00/3,000 
A3212EELLT-T 620-1038-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switch... 2x2-MLPD 96 12° 54 
A3212EELLT-T 620-1038-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 

Effect Switch... 2x2-MLPD 936.00/3,000 
A3212ELHLT-T 620-1039-1-ND Micropower, Ultra-Sensi 

Effect Switch SOT-23W 718 165052) 


Sensor can 2.90 2.33 1.81 
ACS712ELCTR-05B-T | 620-1189-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor.. = 4875.00/3,000 
ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor est 2.90 2.33 1.81 
ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor.. ae 4875.00/3,000 
ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
2.90 2.33 1.81 
ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-2-ND 
4875.00/3,000 
ACS713ELCTR-20A-T | 620-1192-1-ND 
2.90 2.33 1.81 
ACS713ELCTR-20A-T | 620-1192-2-ND 
ts 4875.00/3,000 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor... on 2.90 2.33 1.81 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor ts 4875.00/3,000 
ACS714LLCTR-05B-T | 620-1225-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor... can 3.38 2.70 2.03 
ACS714LLCTR-05B-T | 620-1225-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor ait 5184.00/3,000 
ACS714LLCTR-20A-T | 620-1226-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor... aan 3.38 2.70 2.03 
ACS714LLCTR-20A-T | 620-1226-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor Sat 5184.00/3,000 
ACS714LLCTR-30A-T | 620-1229-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor... can 3.04 2.43 1.89 
ACS714LLCTR-30A-T | 620-1229-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor bit 5103.00/3,000 
ACS715LLCTR-20A-T | 620-1230-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor... en 3.04 243 1.89 
ACS715LLCTR-20A-T | 620-1230-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor 5103.00/3,000 
(Continued) 
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Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
A3973SLBTR-T 620-1142-2-ND Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver...... 3149.00/1,000 


A3974SEDTR-T 


A3974SEDTR-T 


620-1143-1-ND 


620-1143-2-ND 


Dual DMOS Full-Bridge PWM Mot 


Driver..... 


676 5.41 4.57 


1977.30/450 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ACS715LLCTR-30A-T | 620-1231-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor. 3.04 2.43 1.89 
ACS715LLCTR-30A-T | 620-1231-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor. 5103.00/3,000 
ACS756SCA-050B-PFF-T | 620-1237-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor 518 4.14 3.22 
ACS756SCA-100B-PFF-T | 620-1238-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor. 518 4.14 3.22 
ACS756KCA-050B-PFF-T | 620-1239-ND Hall Effect-Based Linear Current 


Sensor 


5.08 4.07 3.43 


A3977KED-T 


A3977KEDTR-T 


A3977KEDTR-T 


620-1076-ND 


620-1144-1-ND 


620-1144-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


614 4.92 4.15 
614 492 415 


1795.95/450 


A3977KLP-T 


A3977KLPTR-T 


A3977KLPTR-T 


620-1077-ND 


620-1145-1-ND 


620-1145-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


614 492 4.15 
614 4.92 4.15 


15228.00/4,000 


A3977SED-T 


A3977SEDTR-T 


A3977SEDTR-T 


620-1078-ND 


620-1146-1-ND 


620-1146-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DM 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


5.54 444 3.74 
554 444 3.74 


1620.45/450 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
A1441EELLT-T 620-1167-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1.41 118 .94 
A1441EELLT-T 620-1167-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1833.00/3,000 
A1442EEWLT-P. 620-1210-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1.23 1.03 82 
A1442EEWLT-P. 620-1210-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1599.00/3,000 
A1444EEWLT-P. 620-1242-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1.32 110 .88 
A1444EEWLT-P. 620-1242-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1716.00/3,000 
A1445EEWLT-P. 620-1243-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver... 1.32. 110 .88 
A1445EEWLT-P 620-1243-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 

Motor Driver 1716.00/3,000 


A2919SLBTR-T 


620-1125-1-ND 


Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 


446 3.57 2.78 


A3977SLP-T 


A3977SLPTR-T 


A3977SLPTR-T 


620-1079-ND 


620-1147-1-ND 


620-1147-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


5.54 444 3.74 


5.54 444 3.74 


A2919SLBTR-T 
A2982ELWTR-T 
A2982ELWTR-T 
A2982SLWTR-T 
A2982SLWTR-T 


620-1125-2-ND 
620-1126-1-ND 
620-1126-2-ND 
620-1127-1-ND 
620-1127-2-ND 


Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 
8-Channel Source Drivel 
8-Channel Source Drivel 
8-Channel Source Drivel 
8-Channel Source Drivel 


2525.00/1,000 
2.03 1.62 1.22 
1053.00/1,000 
1.98 158 1.19 
1027.00/1,000 


with Translator. .28-TSSOP 13740.00/4,000 
A3979SLP-T 620-1080-ND Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 28-TSSOP 5.54 4.44 3.74 


A3979SLPTR-T 


A3979SLPTR-T 


620-1148-1-ND 


620-1148-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


5.54 444 3.74 


13740.00/4,000 


A3903EEETR-T 


620-1205-1-ND 


Low Voltage DC Motor Driver 


1.02 85 68 


A3980KLP-T 620-1081-ND Automotive DMOS Microstepping 

Driver with Translator 484 3.87 3.01 
A3982SLB-T 620-1082-ND DMOS Stepper Motor Driver 

with Translator. 3.74 299 2.33 
A3983SLP-T 620-1083-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 4.03 3.23 2.51 
A3983SLPTR-T 620-1149-1-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 
A3983SLPTR-T 620-1149-2-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. .24-TSSOP 9020.00/4,000 
A3984SLP-T 620-1084-ND DMOS Microstepping 

with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 
A3984SLPTR-T 620-1150-1-ND DMOS Microstepping Driver 

with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 
A3984SLPTR-T 620-1150-2-ND DMOS Microstepping Driver 


A3985SLDTR-T 


620-1180-1-ND 


with Translator. 24-TSSOP 
Digitally Programmable Dual Full-Bridge 
MOSFET Driver 38-TSSOP. 


9020.00/4,000 


5.86 4.69 3.96 


A3985SLDTR-T 


A3987SLPTR-T 


A3987SLPTR-T 


620-1180-2-ND 


620-1171-1-ND 


620-1171-2-ND 


Digitally Programmable Dual Full-Bridge 
MOSFET Driver... 
DMOS Microstepping Driver 
with Translator. 
DMOS Microstepping Driver 
with Translator. 


24-TSSOP 


24-TSSOP 


14532.00/4,000 
448 359 2.79 


10028.00/4,000 


A3903EEETR-T 620-1205-2-ND Low Voltage DC Motor Drive! 1326.00/3,000 
A3904EEWTR-P 620-1216-1-ND Low Voltage Voice Coil Motor Driver 96 80 64 
A3904EEWTR-P 620-1216-2-ND Low Voltage Voice Coil Motor Driver 1248.00/3,000 
A3932SLD-T 620-1220-5-ND 3-Phase Power MOSFET Controller....38-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
A3936SED-T 620-1057-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 618 4.95 4.18 
A3936SEDTR-T 620-1129-1-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 618 4.95 4.18 
A8936SEDTR-T 620-1129-2-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 1807.65/450 
A38938SLDTR-T 620-1130-1-ND 3-Phase Power MOSFET Controller....38-TSSOP 5.94 4.76 4.01 
A38938SLDTR-T 620-1130-2-ND 3-Phase Power MOSFET Controller....38-TSSOP 14732.00/4,000 
A3941KLPTR-T 620-1236-1-ND Automotive Full-Bridge MOSFET 

Driver... 28-TSSOP 3.31 2.65 2.06 
A3941KLPTR-T 620-1236-2-ND Automotive Full-Bridge MOSFET 

Driver... 28-TSSOP 7408.80/4,000 
A3949SLB-T 620-1062-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 3.29 2.63 2.05 
A3949SLBTR-T 620-1131-1-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 3.29 2.63 2.05 
A3949SLBTR-T 620-1131-2-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 1862.00/1,000 
A3949SLP-T 620-1063-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 349 2.79 217 
A3949SLPTR-T 620-1132-1-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 3.49 2.79 217 
A3949SLPTR-T 620-1132-2-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 7812.00/4,000 
A3950SLP-T 620-1064-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 2.90 2.33 1.81 
A3953SB-T 620-1065-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 3.02 242 1.88 
A3953SLB-T 620-1066-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 3.02 242 1.88 
A3953SLBTR-T 620-1133-1-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 3.02 242 1.88 
A8953SLBTR-T 620-1133-2-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 1709.00/1,000 
A3955SB-T 620-1067-ND Full-Bridge PWM Microstepping 

Motor Driver... 2.88 2.31 1.80 
A3955SLB-T 620-1068-ND Full-Bridge PWM Microstepping 

Motor Driver 2.88 2.31 1.80 
A3955SLBTR-T 620-1134-1-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 16-SOIC 2.88 2.31 1.80 
A3955SLBTR-T 620-1134-2-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. . 16-SOIC 1632.00/1,000 


A3958SLBTR-T 
A3958SLBTR-T 
A3959SB-T 
A3959SLB-T 


620-1135-1-ND 
620-1135-2-ND 
620-1069-ND 
620-1070-ND 


DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver ..24-SOIC 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .....24-Dip 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 


475 3.80 2.96 
2690.00/1,000 

475 3.80 2.96 

475 3.80 2.96 


A3959SLBTR-T 
A3959SLBTR-T 


620-1136-1-ND 
620-1136-2-ND 


DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 


475 3.80 2.96 
2690.00/1,000 


A3988SEVTR-T 620-1176-1-ND 
3.80 3.05 2.37 

A3988SEVTR-T 620-1176-2-ND 

Driver... 3232.50/1,500 
A3989SEVTR-T 620-1183-1-ND Bipolar Stepper and High Current DC 

Motor Driver... 3.80 3.05 2.37 
A3989SEVTR-T 620-1183-2-ND Bipolar Stepper and High Current DC 

Motor Driver... 3232.50/1,500 
A3992SLPTR-T 620-1170-1-ND Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 


A3992SLPTR-T 


620-1170-2-ND 


PWM Motor Driver 24-TSSOP 
Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 
PWM Motor Drive .24-TSSOP 


448 359 2.79 


10028.00/4,000 


A3995SEVTR-T 


A3995SEVTR-T 


A4930METTR-T 


620-1184-1-ND 


620-1184-2-ND 


620-1227-1-ND 


Dual DMOS Full-Bridge PWM 
Motor Driver... ae 

Dual DMOS Full-Bridge PWM 
Motor Driver 

Single Phase Fan Predriver 


3.80 3.05 2.37 


3232.50/1,500 
147 (118 89 


A4930METTR-T 
A4931METTR-T 
A4931METTR-T 
A4983SETTR-T 
A4983SETTR-T 


620-1227-2-ND 
620-1214-1-ND 
620-1214-2-ND 
620-1194-1-ND 
620-1194-2-ND 


Single Phase Fan Predriver 
3 Phase DC Motor Predrivei 
3 Phase DC Motor Predrivei 
DMOS Microstepping Drive 
DMOS Microstepping Driver 


1150.50/1,500 
190 1.52 1.14 
1482.00/1,500 
3.20 256 1.99 
2716.50/1,500 


A3959SLP-T 620-1071-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 28-TSSOP 4.86 3.89 3.03 
A3959SLPTR-T 620-1137-1-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 486 3.89 3.03 
A3959SLPTR-T 620-1137-2-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 10888.00/4,000 
A3964SLBTR-T 620-1138-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 446 357 2.78 
A3964SLBTR-T 620-1138-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 2525.00/1,000 
A3966SLB-T 620-1072-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 2.36 1.89 1.47 
A3966SLBTR-T 620-1139-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 2.36 1.89 1.47 
A3966SLBTR-T 620-1139-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 1339.00/1,000 
A3967SLB-T 620-1073-ND Microstepping Driver with Translato 2S2 20 eel 


A3967SLBTR-T 


620-1140-1-ND 


Microstepping Driver with Translator... 24-SOIC 


275) 2:20) 1-71 


A3967SLBTR-T 
A3968SLBTR-T 
A3968SLBTR-T 
A3969SETTR-T 
A3969SETTR-T 


620-1140-2-ND 
620-1141-1-ND 
620-1141-2-ND 
620-1175-1-ND 
620-1175-2-ND 


Microstepping Driver with Translator... 24-SOIC 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 16-SOIC 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 16-SOIC 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver........28-QFN 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver........28-QFN 


1556.00/1,000 
Ghilsh piel ales) 
1772.00/1,000 
2.33 1.86 1.40 
1813.50/1,500 


A8S04EECTR-T 
A8S04EECTR-T 
A8904SLPTR-T 


A8904SLPTR-T 


620-1215-1-ND 
620-1215-2-ND 
620-1154-1-ND 


620-1154-2-ND 


with Back-EMF Sensing... 
3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver 
with Back-EMF Sensing .28-TSSOP 


248 1.98 1.54 
2104.50/1,500 


8.65 7.79 6.91 


25224.00/4,000 


A3973SB-T 
A3973SLB-T 


A3973SLBTR-T 


620-1074-ND 
620-1075-ND 


620-1142-1-ND 


Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 
PWM Motor Driver arn 

Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 
PWM Motor Driver 

Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor 
Driver... 


5.56 4.45 3.46 
5.56 445 3.46 


5.56 4.45 3.46 


L6219DSTR-T 
L6219DSTR-T 
UDN2916EBTR-T 
UDN2916EBTR-T 
UDN2916LBTR-T 


620-1117-1-ND 
620-1117-2-ND 
620-1155-1-ND 
620-1155-2-ND 
620-1156-1-ND 


Dual Full-Bridge PWM Motor Drive: 24-SOIC 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 

Dual Full-Bridge PWM Motor Drive: 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 


3.53 2.83 2.20 
2002.00/1,000 

5.47 438 3.41 
1454.40/450 

3.53 2.83 2.20 


UDN2916LBTR-T 
UDN2916B-T 
UDN2916LB-T 
UDQ2916LBTR-T 
UDQ2916LBTR-T 


620-1156-2-ND 
620-1118-ND 
620-1119-ND 
620-1158-1-ND 
620-1158-2-ND 


Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 
Dual Full-Bridge PWM Motor Drive: 
Dual Full-Bridge PWM Motor Drive: 
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 


24-SOIC 


Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 


2002.00/1,000 
3.53 2.83 2.20 
3.53 2.83 2.20 
3.89 312 2.43 

2206.00/1,000 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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POWER MANAGEMEN 


RoHS Compliant 
Price Each 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
A8498SLJTR-T 620-1160-2-ND High Voltage Step Down Regulator......... 8-SOIC 1998.00/3,000 
A8499SLJTR-T 620-1102-1-ND High Voltage Step Down Regulator 1.47 1.23 98 
A8499SLJTR-T 620-1102-2-ND High Voltage Step Down Regulator. 1911.00/3,000 
A8500EECTR-T 620-1204-1-ND Flexible WLED/RGB Backlight Driver. 248 1.98 1.54 
A8500EECTR-T 620-1204-2-ND Flexible WLED/RGB Backlight Driver. 4158.00/3,000 
A8503EECTR-T 620-1246-1-ND Ultra-Small WLED/RGB Driver 248 1.98 1.54 


A8S03EECTR-T 
A8530EESTR-T 


A8530EESTR-T 


620-1246-2-ND 
620-1201-1-ND 


620-1201-2-ND 


Ultra-Small WLED/RGB Drivet 


2104.50/1,500 


Ultracompact 6-Channel Backlight and 


Flash/Torch White LED Drivet............... 16-QFN 


12302 eri, 


Ultracompact 6-Channel Backlight and 


Flash/Torch White LED Driver............... 16-QFN 


994.50/1,500 


A8697ELJTR-T 


620-1178-1-ND 


Wide Input Voltage 4.0A Step Down 


Part No. Description Pkg. il 25 100 

A2550KLPTR-T 620-1182-1-ND Automotive Relay Driver with 

5V Regulator. 16-TSSOP 1.90 1.52 1.14 
A2550KLPTR-T 620-1182-2-ND Automotive Relay Driver with 

5V Regulator. 16-TSSOP 3892.00/4,000 
A3946KLB-T 620-1060-ND Half Bridge Power MOSFET Controller..16-SOIC =2.75 2.20 1.71 
A3946KLP-T 620-1061-ND Half Bridge Power MOSFET 

Controller. 2.86 229 1.78 
A3986SLDTR-T 620-1166-1-ND Dual Full-Bridge MOSFET Driver with 

Microstepping Translator... 3.20 2.56 1.99 
A3986SLDTR-T 620-1166-2-ND Dual Full-Bridge MOSFET Driver with 

Microstepping Translator... 7156.00/4,000 
A4401KLTR-T 620-1217-1-ND Automotive Vacuum Flourescent Display 

Power Supply 1.98 158 1.19 
A4401KLTR-T 620-1217-2-ND Automotive Vacuum Flourescent Display 

Power Supply asus 3033.00/3,000 
A4490SEESTR-T 620-1245-1-ND Triple Output Step-Down Switching 

Regulator. 225) 80m 35 
A4490SEESTR-T 620-1245-2-ND Triple Output Step-Down Switching 

Regulator on 1755.00/1,500 
A6B595KLWTR-T 620-1153-1-ND 8-Bit Serial Input, DMOS Power 

Driver... ae 165i d32 99) 
A6275SLW-T 620-1085-ND 8-Bit Serial Input, Constant Cur 

Latched LED Driver. 1.55 1.24 93 
A6276ELW-T 620-1086-ND 16-Bit Serial Input, Constant Current 

Latched LED Driver. 245 1.96 1.47 
A6276ELWTR-T 620-1151-1-ND 16-Bit Serial Input, Constant Current 

Latched LED Driver.. 245 1.96 1.47 


AG276ELWTR-T 


620-1151-2-ND 


16-Bit Serial Input, Cot 
Latched LED Driver. 


1274.00/1,000 


A6277ELW-T 
AG277ELWTR-T 
AG277ELWTR-T 


620-1087-ND 
620-1152-1-ND 
620-1152-2-ND 


8-Bit Serial Input, Constant Current 
Latched LED Driver. 
8-Bit Serial Input, Constant Current 
Latched LED Driver. 
8-Bit Serial Input, Constani 
Latched LED Driver. 


245 1.96 1.47 


245 1.96 1.47 


1274.00/1,000 


i128 See 2ST 

A8697ELJTR-T 620-1178-2-ND 

Regulator. 1959.00/3,000 
A8698ELJTR-T 620-1177-1-ND Wide Input Voltage 3.0A Step Down 

Regulator. i lag 2 
A8698ELJTR-T 620-1177-2-ND Wide Input Voltage 3.0A Step Down 

Regulator. 1794.00/3,000 
A8837EEJTR-T 620-1248-1-ND Photoflash Capacitor Charger with 

IGBT Drive: 132 110 .88 
A8837EEJTR-T 620-1248-2 -ND Photoflash Capacitor 

IGBT Driver... 877.50/1,500 
ACS754KCB-150-PFF | 620-1105-ND 5.08 4.07 3.43 
ACS754LCB-050-PFF | 620-1106-ND 5.54 443 3.45 
ACS754LCB-100-PFF | 620-1107-ND 5.54 443 3.45 
ACS754LCB-130-PFF | 620-1109-ND §.26 4.21 3.56 
ACS755LCB-050-PFF | 620-1110-ND 5.54 443 3.45 
ACS755LCB-100-PFF | 620-1111-ND 5.54 443 3.45 
ACS755SCB-050-PFF | 620-1112-ND 6.18 414 3.22 
ACS755SCB-100-PFF | 620-1113-ND 5.18 414 3.22 
ACS755SCB-200-PSF | 620-1115-ND 5.18 414 3.22 
ATS616LSGTN-T 620-1116-1-ND 9 9 

Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor.......... 4-SIP_ 4.32 3.46 2.69 
ATS616LSGTN-T 620-1116-2-ND Dynamic Self-Calibrating Peak Detecting 

Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor.......... 4-SIP 1996.80/800 
ATS665LSGTN-T 620-1161-1-ND True Zero Speed, High Accuracy, 

Gear Tooth Sensor. 4.91 3.93 3.06 
ATS665LSGTN-T 620-1161-2-ND True Zero Speed, High Accuracy, 

Gear Tooth Senso: 2267.20/800 
ATS673LSETN-LT-T 620-1162-1-ND Self-Calibrating TPOS Gear Tooth 

Sensor Optimized 5.60 448 3.78 
ATS673LSETN-LT-T 620-1162-2-ND Self-Calibrating TPOS Gear Tooth 

Sensor Optimized ..... 1638.00/450 
UDN2981A-T 620-1120-ND 8-Channel Source Driver: 1.78 1.42 1.07 
UDN2982A-T 620-1121-ND 8-Channel Source Driver: 1.78 1.42 1.07 


-ST STMicroelectronies 


Digi@Reel” 


8 BIT MICROCONTROLLERS 
RoHS Compliant Parts Available 


AG278EA-T 620-1165-5-ND 8-Channel Serial-Input Constant Current 

Latached LED Driver 1.55 1.24 .93 
A6279ELW-T 620-1219-5-ND 16-Channel Serial-Input Constant Current 

Latched LED Driver. 24-SOIC 1.88 1.50 1.13 
AG280EESTR-T 620-1179-1-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM ContrOl...........--0 16-QFN [isa 22092 
AG280EESTR-T 620-1179-2-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM Control.............-+ 16-QFN 1189.50/1,500 
AG281EESTR-T 620-1218-1-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM ContrOl............0+ 16-QFN 1.53 1.22 .92 
AG6281EESTR-T 620-1218-2-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM Control... 16-QFN 1189.50/1,500 
AG6282EESTR-T 620-1221-1-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver... 1.23 1.03 .82 
AG282EESTR-T 620-1221-2-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver... 817.50/1,500 
AG282ELP-T 620-1222-5-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver... ieee) 
AG6282ELW-T 620-1223-5-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver... a 1.35 113 .90 
AG285EET-T 620-1224-5-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 

with Open LED Detection... 32-QFN 2.25 1.80 1.35 
A6800SL-T 620-1089-ND DABiC-5 Latched Sink Driver: -14-SOIC 1.58 1.26 95 
A6801SLW-T 620-1091-ND DABiC-5 Latched Sink Drivers............... 24-SOIC 2.10 1.68 1.26 
A6810SA-T 620-1092-ND DABIC-IV, 10-Bit Serial Input, 

Latched Source Driver... 1.83 1.46 1.10 
A6812ELW-T 620-1093-ND DABIC-IV, 20-Bit Serial Input, 

Latched Source Driver... 416 3.33 2.59 
A6818SEP-T 620-1094-ND DABIC-IV, 32-Bit Serial Input, 

Latched Source Driver... 5.06 4.05 3.42 
AG821SA-T 620-1095-ND DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched 

Sink Drivers... jase 2.25 1.80 1.35 
A6821SLW-T 620-1096-ND DABiC-5 8-Bit Serial Input Latc! 

Sink Drivers... ae 2.38 1.90 1.43 
AG850KLTR-T 620-1185-1-ND Dual Channel Switch Interface .. 63) 1.22) 392) 
A6850KLTR-T 620-1185-2-ND Dual Channel Switch Interface . 2343.00/3,000 
A8285SLBTR-T 620-1202-1-ND LNB Supply/Control Voltage Reg. 2.88 2.31 1.80 
A8285SLBTR-T 620-1202-2-ND LNB Supply/Control Voltage Reg. 1632.00/1,000 
A8287SLBTR-T 620-1200-1-ND LNB Supply/Control Voltage Reg. 2.95 2.36 1.84 


A8287SLBTR-T 
A8292SETTR-T 


A8292SETTR-T 


620-1200-2-ND 
620-1187-1-ND 


620-1187-2-ND 


LNB Supply/Control Voltage Reg. 
Dual LNB Supply/Control Voltage 
Regulator 
Dual LNB Supply/Control Voltage 
Regulator 


1670.00/1,000 


315° 2:52 1:96 


2677.50/1,500 


A8430EEKTR-T 
A8430EEKTR-T 
A8431EEHTR-T 


620-1097-1-ND 
620-1097-2-ND 
620-1195-1-ND 


White LED Driver Constant Current 
Step-Up Converter 
White LED Driver Constant Current 
Step-Up Converter 
White LED Driver Constant Current 


As gil i) 
339.00/1,500 


Step-Up Converter -80 60 45 
A8434EESTR-T 620-1188-1-ND 6 Channel, High Efficiency Charge Pump 
White LED Driver... 16-MLP 1.20 1.00 .80 


A8434EESTR-T 


620-1188-2-ND 


6 Channel, High Efficiency Charge Pump 
White LED Driver-...... 1 


798.00/1,500 


A8436EEJTR-T 620-1098-1-ND Photoflash Capacitor Charger .. 1.20. 1.00 .80 
A8436EEJTR-T 620-1098-2-ND Photoflash Capacitor Charge 798.00/1,500 
A8438EEJTR-T 620-1099-1-ND Photoflash Capacitor Charge! 1.29 1.08 86 
A8438EEJTR-T 620-1099-2-ND Photoflash Capacitor Charge 858.00/1,500 
A8439EEJTR-T 620-1203-1-ND Photoflash Capacitor Charger with 

IGBT Driver/Refresh.... 1.23 1.03.82 
A8439EEJTR-T 620-1203-2-ND Photoflash Capacitor Charger with 

IGBT Driver/Refresh.... iiss 817.50/1,500 
A8450KLB-T 620-1100-ND Automotive Multioutput Voltage Reg. 414 3.32 2.58 


A8447SLJTR-T 
A8447SLJTR-T 


620-1174-1-ND 
620-1174-2-ND 


High Voltage Step Down Regulator... 
High Voltage Step Down Regulator......... 


(1:23 ee 9Bn 24 
1881.00/3,000 


A8480EEJTR-T 
A8480EEJTR-T 
A8498SLJTR-T 


620-1208-1-ND 
620-1208-2-ND 
620-1160-1-ND 


Boost Regulator for Display Bias or 
LED Driver 
Boost Regulator for Display Bias or 
LED Driver 


1.08 86 65 


838.50/1,500 


1.30 1.04.78 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
DSM2150F5V-12T6 497-1320-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
System Memory 24.62 22.32 17.70 
DSM2180F3-90K6 497-1335-5-ND 5V, Digital Signal Processor 
System Memory 16.38 14.52 11.71 
DSM2180F3-90T6 497-1321-ND 5V, Digital Signal Processor 
System Memory 10.77 9.83 7.78 
DSM2180F3V-15K6 497-1336-5-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
System Memory 16.38 14.52 11.71 
DSM2180F3V-15T6 497-1322-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
System Memory 10.77 9.83 7.78 
DSM2190F4V-15K6 497-1337-5-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
System Memory 18.66 16.91 13.42 
FL-101 497-2381-ND Flash Link Cable Programmer 62.78 _ =- 
H i a ® ADVANCED LOGIC 
ST STMicroelectronics Digi Reel RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
74AC02B 497-1324-5-ND Quad 2-Input NOR Gate . AS 39.29 
74ACO4MTR 497-1015-1-ND Hex Inverter........... 62 AG 87 
74AC08B 497-1325-5-ND Quad 2-Input AND Gat BOIL 39 0.29 
74ACO8MTR 497-1016-1-ND Quad 2-Input AND Gate... 62 46 87 
74ACO8MTR 497-1016-2-ND Quad 2-Input AND Gate. 508.75/2,500 
74AC14MTR 497-1019-1-ND Hex Schmitt Inverte! 62 AG 87 
74AC14MTR 497-1019-2-ND Hex Schmitt Inverte! 508.75/2,500 
74AC32MTR 497-1026-1-ND Quad 2-Input OR Gate 53 39.82 
74AC32MTR 497-1026-2-ND Quad 2-Input OR Gate 439.38/2,500 
74AC74B 497-1329-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.....14-Dip 1 rogm29 
74AC74MTR 497-1030-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear. 14-SOIC 59 44 35 
74AC125MTR 497-1017-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 62 AG 87 
74AC125MTR 497-1017-2-ND Tri-State Quad Bus Buffe! 14-SOIC 508.75/2,500 
74AC240MTR 497-2911-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe! 20-SOIC 68 53 45 
74AC240TTR 497-2912-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe .20-TSSOP 13 54 43 
74AC240TTR 497-2912-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer .20-TSSOP 601.25/2,500 
74AC244MTR 497-1023-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 13 54 43 
74AC244MTR 497-1023-2-ND Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 273.00/1,000 
74AC244TTR 497-2913-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer* .20-TSSOP 13 54 43 
74AC244TTR 497-2913-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer* .... .20-TSSOP 601.25/2,500 
74AC245B 497-1327-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive He 58 44 
74AC245MTR 497-1024-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 78 58 47 
74AC245MTR 497-1024-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 294.00/1,000 
74AC245TTR 497-2914-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive eli 60 51 
74AC257MTR 497-1025-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mu 13 54 43 
74AC257MTR 497-1025-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mu 601.25/2,500 
74AC374B 497-1328-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. Ae 58 44 
74AC374MTR 497-1027-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 81 63 54 
74AC374MTR 497-1027-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 360.00/1,000 
74AC541MTR 497-2915-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer ... oad 60 51 
* RoHS Compliant (Continued) 
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1012 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ST STMicroclectronies DigiReel® ADVANCED LoGic (Continued) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 

74AC541MTR 497-2915-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . - 20-S0IC 340.00/1,000 74LVC244ATTR 497-2919-1-ND Tri-State Low Voltage CMOS Quad 

74AC573MTR 497-1028-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .20-SOIC 13 54 43 Bus Buffer* 68 53.45 

74AC573MTR 497-1028-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .20-SOIC 273.00/1,000 74LVC244ATTR 497-2919-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS Quad 

74AC574MTR 497-1029-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-SOIC 13 54 43 Bus Buffer* 20-TSSOP 675.00/2,500 

74AC16244TTR 497-1020-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . A255 eed 2305) 74LVC373AMTR 497-1076-1-ND Octal D-Type Latch. 20-SOIC 73 54 43 

74AC16244TTR 497-1020-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . ) 1260.00/2,000 74LVC373AMTR 497-1076-2-ND Octal D-Type Latch. 20-SOIC 208.00/1,000 

Gane ae ee pe nee pale ed al ae 8 74LVC573AMTR 497-1077-1-ND | Octal D-Type Latch* NEW! 20-SOIG 78 ~=6.58 =A 
-1031-1- - 14- : : : 74LVC573AMTR 497-1077-2-ND | Octal D-Type Latch* NEW! 20-SOIC 224.00/1,000 

74ACTO2MTR 497-1031-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC 356.25/2,500 satveiei2aaTmR | 497-1075-1-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 

74ACT14MTR 497-1034-1-ND__| Hex Schmitt Inverter. .14-S0IG 534229 Taiscelvee:. 416 327 278 

74ACTI4MTR 497-1034-2-ND | Hex Schmitt Inverter -14-SOIC 356.25/2,500 TALVGI6I2B4TIR | 497-1075-2-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 


a peer emmemeed | in smo 
7 = Bi ri-State Octal Bus Buffer . .20- . 6 A5 Ui aA 
rua cou 4571010210 TS oi Bs bite 2 sale i so.00, 74LVCZ161284ATTR | 497-1079-1-ND Low Vattage High Speed IEEE 1284 Pan ont 
7 -1331-5- ri-State Octal Bus Buffer . -Dip 5 i i aot i ° ‘ 
f scr iNT i - i ‘ i : %0 Tse te Bs Ble. ang ae 7 z i 7A4LVCZ161284ATTR | 497-1079-2-ND Low Voltage High Speed IEEE 1284 naa 
7 7-1041-2- ri-State Octal Bus Buffer . 73.00/1, RInANEE 7 : 
74ACT257MTR 497-1042-1-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux. 675040 (ALVXOOMTR aceccaam ov Votiage CMOS Cuad 2-Input Bas 
74ACT257MTR 497-1042-2-ND —_| Tri-State Quad 2-Channel Mux. 555.00/2,500 sai vKODNTR FETTER (ow Valen GAGS Gad D-incgt ; a 
74ACT273MTR 497-1043-1-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 72 56 48 a cute uad:e-Inpu cena 
74ACT273MTR 497-1043-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 320.00/1,000 ee comet 
7AACT299TTR 497-4140-1-ND | 8-Bit PIPO Shift Register* & se 25 7ALVXO8MTR sc acceamuam) 0" vonage CMOS Cuad 2-Input se ada 
74ACT299TTR 497-4140-2-ND _| 8-Bit PIPO Shift Register* 675.00/2,500 ! zea 
74ACT374TTR 497-4141-1-ND __| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 68 4535 7ALVXO8MTR 497-1081-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
7AACT374TTR 497-4141-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 534.38/2,500 AND Gate 380.00/2,500 
TAACTS41 MTR 497-1044-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. e63~=CS4 TALVATAMTR ceccmaem -0Y Votage CMOS Hex Schmitt Pay cee 
74ACT541MTR 497-1044-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer . 360.00/1,000 : Sis 
74ACT573B 497-1334-5-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch. 72 58 44 74LVX14MTR 497-1085-2-ND _—_| Low Voltage CMOS Hex Schmitt 
74ACT573MTR 497-1045-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Latch . “20-8010 735443 Inverter 462.50/2,500 
74ACT573MTR 497-1045-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .20-SOIC 273.00/1,000 Bae suis ee ine votage Gua poral mits 68 ee Be 
74ACT16244TTR 497-1035-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . 48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 4143-24 ow Voltage Quad 2-Channel Mux 00/2, 
74ACT16244TTR 497-1035-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . 8-TSSOP 1260.00/2,000 74LVX244MTR 497-1087-1-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer. 13 54 AB 
74ACT16245TTR 497-1036-1-ND —_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 1.55 1.23 1.05 7ALVX244MTR 497-1087-2-ND _| Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer. 273.00/1,000 
74ACT16245TTR 497-1036-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver*......48-TSSOP 1260.00/2,000 TALVX244TTR 497-2920-1-ND__| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*....20-TSSOP_ 735443 
74ACT16373TTR 497-1037-1-ND__| Tri-St. 16-Bit D-Type Latch* NEW! 48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 7ALVX244TTR 497-2920-2-ND _| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer®.... 20-TSSOP 601.25/2,500 
74ACT16373TTR 497-1037-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Latch* NEW!..48-TSSOP 1044.00/2,000 74LVX245MTR 497-1088-1-ND _| Low Voltage CMOS Octal Bus 
74ACT16374TTR 497-1038-1-ND —_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo B-TSSOP 155 1.23 1.05 Transceiver 68 53° 45 
74ACT16374TTR 497-1038-2-ND —_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 8-TSSOP 1260.00/2,000 7A4LVX245MTR 497-1088-2-ND _| Low Voltage CMOS Octal Bus 
74ALVCH16244TTR | 497-1046-1-ND —_| LV CMOS 16-Bit Bus Buffer* B-TSSOP 290 2.28 1.94 Transceiver .-.20-S0IC 300.00/1,000 
74ALVCH16244TTR | 497-1046-2-ND LV CMOS 16-Bit Bus Buffer* 8-TSSOP 2208.00/2,000 74LVX374MTR 497-1090-1-ND Low Voltage CMOS Octal D-Type F/F.... 20-SOIC 7 58 47 
T4ALVCH163741TR | 497-1047-1-ND | LVCMOS16-Bit D-Type Flip-Flop* ..48-TSSOP 2.90 228 1.94 74LVX374MTR 497-1090-2-ND | Low Voltage CMOS Octal D-Type F/F.... 20-SOIC 294.00/1,000 
74ALVCH163741TR | 497-1047-2-ND —_| LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop* ... 48-TSSOP 2208.00/2,000 7ALVX3245MTR 497-1089-1-ND | Octal Dual Supply Bus Transceiver*....24-SOIC 1.98 157 1.34 
74ALVCH32245LBR | 497-3705-1-ND _| Tri-State Low Voltage, CMOS 32-Bit 7ALVX3245MTR 497-1089-2-ND _| Octal Dual Supply Bus Transceiver* ..... 24-SOIC 874.00/1,000 
Bus Transceiver ss 9.63 853 6.88 74LVX4245MTR 497-1091-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver*.....24-SOIC_ 1.76 1.40 1.19 
74ALVCH32245LBR | 497-3705-2-ND sede vole, CMOS 32-Bit RWGTE 74LVX4245MTR 497-1091-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver* ..... 24-SOIC 779.00/1,000 
ai 00/2, 74LVX16373TTR 497-1086-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch........48-TSSOP 151 1.19 1.02 
74ALVCR162245TTR | 497-2382-1-ND 48-TSSOP 2.90 2.28 1.94 74LVX16373TTR 497-1086-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Late 48-TSSOP 1016.00/2,000 
74H1G66STR 497-1245-1-ND Single Bilateral Switch .. -S0T-23-5L 675040 74LVXC3245MTR 497-1092-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver.......24-SOIC 1.72 1.36 1.16 
ee or Oe Ne ne cM ee railae Hr nae sole 53 ete aide 74LVXC3245MTR 497-1092-2-ND _| Octal Dual Supply Bus Transceiver.......24-SOIC 760.00/1,000 
Wane A soe ee 74LVXUO4MTR 497-1093-1-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverter.......... 145010 56. 41 33 
74LCX125MTR 497-1051-1-ND _| Low Volt. CMOS Quad Bus Buffer*....14-SOIC_ 53.3932 
74LVXU04TTR 497-5880-1-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter, 
74LCX125MTR 497-1051-2-ND | Low Volt. CMOS Quad Bus Buffer* ...... 14-SOIC 439.38/2,500 Single Stage* 7 64 43 
74LCX157MTR 497-1052-1-ND | LV CMOS Quad 2-Channel Mux “16-SOIC 62 «46 «37 5880-2 
7ALCX157MTR 497-1052-2-ND | LV CMOS Quad 2-Channel Mux........ 16-SOIC 508.75/2,500 pace ee ss REET 
7A4LCX244TTR 497-2917-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*...20-TSSOP 78 + =.58 47 FADHICUCTA serme7cu | ia Vance ome Sinaia ae 
74LCX244TTR 497-2917-2-ND _| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*... 20-TSSOP 647.50/2,500 pide 9 507-203-41. Ae ee 
TALCX245MITR por OGE NORE) LV CMOS Cctal Bus Transcelver®.......20-SO1C AGS Ime Saimmeas 74LX1GO7STR 497-1251-1-ND | Single Buffer/Driver* NEWE.........SOT-23-5L 48.34.22 
74LCX245MTR 497-1062-2-ND | LV CMOS Octal Bus Transceiver*....... 20-SOIC 240.00/1,000 caixaGO7ETH 497-4251-2-ND _ | Single Butfer/Driver* NEW! SASL Paar 
74LCX2571TR 497-6428-1-ND | LV CMOS Quad 2-Ch. Mux* NEW!.16-TSSOP 68 53 45 Ps coneTh 497-4028-1-ND_| Low Voltage CMOS Single 2-Input mete 
7ALCX2571TR 497-6428-2-ND | LV CMOS Quad 2-Ch. Mux* NEW!.. 16-TSSOP 535.00/2,500 e 
74LCX373MTR 497-1064-1-ND _| Octal D-Type Latch... -20-S0IC «68—SS3 AS AND Gate SOT-323-5L_ 488422 
T4LCX373MTR 497-1064-2-ND | Octal D-Type Latch ~20-S0IC 300.00/1,000 7ALX1GOBCTR eotes DoE Nia) Low Voltage CMOS Single 2-Input 
7ALCX541MTR 497-1066-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer... 20-SOIC_ 78 =«.58 47 AND Gate ; SOT-323-5L 292.50/3,000 
7ALCX541MTR 497-1066-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer........ 20-SOIC 224.00/1,000 rate pode coeaiaiomm) Low Voltage CMOS Single 2-Input 
7ALCX541TTR 497-2918-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*..20-TSSOP 78 58 47 AND Gate - SOT-23-5L 4834.22 
7ALCXS41 TTR 497-2918-2-ND__| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer... 20-TSSOP 647.50/2,500 Fareieteolls aca)  Konege CMOS Singie 2-Input, gat Pra 
74LCX16240TTR 497-1054-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer...48-TSSOP 1.59 1.26 1.08 ale : ss as 
7ALCX16240TTR 497-1054-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Butter... 48-TSSOP 1073.00/2,000 TALXIGIAGTR eoZeat cca oimy) Low Voltage CMOS Single Schmitt 
74LCX16244TTR 497-1055-1-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer*..48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 Inverter SOT-323-5L 483422 


74LCX16244TTR 497-1055-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer* .. 48-TSSOP 1260.00/2,000 74LX1G14CTR 497-4030-2-ND —_| Low Voltage CM 
74LCX16245TTR 497-1056-1-ND LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver*....48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 ? SOT-323-5L 292.50/3,000 
TALCX16245TTR 497-1056-2-ND _| LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver* 1044.00/2,000 TALXG32GTR po eecacasatiommg) Low Voltage CMOS Single 2-Input 
7ALCX16373TTR 497-1058-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch. 155 123 1.05 OR Gate : SOT-323-5L_ 483422 
74L.CX16373TTR 497-1058-2-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch. 1044.00/2,000 74LX1G32CTR 497-4545-2-ND Low Voltage CMOS Single 2-Input 
74LCX16374TTR 497-1059-1-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/ 1.55 123 1.05 OR Gate*.. .. S0T-323-5L 292.50/3,000 
74LCX16374TTR 497-1059-2-ND _| Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1044.00/2,000 74LX1G70CTR 497-4519-1-ND | Single Buffer*. OT-323-5L 488422 
7ALCX16541TTR 497-1060-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer*..48-TSSOP 4.12 9.24 275 74LX1G70CTR 497-4519-2-ND —_| Single Buffer*. OT-323-5L 292.50/3,000 
74LCX16541TTR 497-1060-2-ND — | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer* .. 48-TSSOP 2646.00/2,000 74LX1G70STR 497-1258-1-ND__| Single Buffer* NEW! SOT-23-5L_ 483422 
74LCX162244TTR 497-1053-1-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 74LX1G70STR 497-1258-2-ND __| Single Buffer* NEW? SOT-23-5L 270.00/3,000 
74LCX162244TTR 497-1053-2-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Bufter.....48-TSSOP 1044.00/2,000 74LX1G126CTR 497-4029-1-ND __| Tri-State Single Bus Buffer 0T-323-5L 7760S 
74LCXH16245TTR | 497-1070-1-ND —_| Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 74LX1G126CTR 497-4029-2-ND _| Tri-State Single Bus Buffer .. SOT-323-5L 726.75/3,000 
Transceiver* 1.68 1.33 1.14 74LX1GU04CTR 497-4638-1-ND Low Voltage CMOS Single 
TALCXH1624511R 497-1070-2-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus Inverter* SOT-323-5L_ 483422 
Transceiver* 1365.00/2,000 74LX1GU04CTR 497-4638-2-ND Low Voltage CMOS Single 
7ALCXHR162245TTR | 497-1071-1-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus Inverter* .. SOT-323-5L 292.50/3,000 
Transceiver 1.68 133 1.14 74V1GO0CTR 497-4031-1-ND —_| Single 2-Input NAND Gate* 0T-323-5L 48 «= 38422 
7ALCXHR162245TTR | 497-1071-2-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 74V1GO0CTR 497-4031-2-ND —_| Single 2-Input NAND Gate* OT-323-5L. 292.50/3,000 
Transceive 1365.00/2,000 74V1GO0STR 497-1261-1-ND Single 2-In. NAND Gate* NI SOT-23-5L 48 34 22 
7ALVCO4AMTR: 497-5777-1-ND SHUHRC Rene ee es 74V1GOOSTR 497-1261-2-ND | Single 2-In. NAND Gate* NEWE..... SOT-23-5L 270.00/3,000 
oe : : : 74V1GO4CTR 497-4032-1-ND —_| Single Inverter*. 0T-323-5L 48 «= 
7ALVCO4AMTR 497-5777-2-ND THORPE Rane Inverter aioe EO 74\1G04CTR 497-4032-2-ND | Single Inverter*. OT-323-5L 292.50/3,000 
fe ENE 74V1G04STR 497-1264-1-ND —_| Single Inverter*. SOT-23-5L 48 34 22 
TALVCO4ATTR 497-5778-1-ND Zh Derraace Hex Inverter Stee 74V1G04STR 497-1264-2-ND _| Single Inverter*. SOT-23-5L 292.50/3,000 
= : : : 74VTGO8CTR 497-4520-1-ND | Single 2-Input AND Gate* . OT-323-5L~—78SOC«SSCAT 
TALVCOAATTR 497-5778-2-ND Borer Hex Inverter Baep ton 74V'1GO8CTR 497-4520-2-ND _| Single 2-Input AND Gate* .......... SOT-323-5L 777.00/3,000 
Sa oa hoTeE ae, 74V1G08STR 497-1267-1-ND _| Single 2-Input AND Gate* . SOT-23-5L 48 34 22 
7ALVGOBAMTR, cea (ov Voltage CMOS Quad 2-Input a ahs 74V1GO8STR 497-1267-2-ND _| Single 2-Input AND Gate* . SOT-23-5L 292.50/3,000 
7ALVCOBAMTR 497-1073-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-input : ; : 74V1G14CTR 497-4521-1-ND__| Single Schmitt Inverter* 48 3422 
AND Gate : 475.00/2,500 74V1G14CTR 497-4521-2-ND Single Schmitt Inverter* : 292.50/3,000 
FALVCTAAMTR ATAOTEA-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverte 4930233 74V1G14STR 497-1270-1-ND —_| Single Schmitt Inverter* SOT-23-5L 48 34 22 
74LVC8GAMTR 497-1078-1-ND | Low Voltage CMOS Quad Exclusive 74V1G14STR 497-1270-2-ND —_| Single Schmitt Invertel SOT-23-5L 292.50/3,000 
OR Gate 53° 39~C«32 74V1G32CTR 497-4522-1-ND __| Single 2-Input OR Gate* 0T-323-5L 48 «= 22 
74LVC86AMTR 497-1078-2-ND Low Voltage CMOS Quad Exclusive 74V1G32CTR 497-4522-2-ND Single 2-Input OR Gate* .S0T-323-5L 292.50/3,000 
OR Gate 451.25/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1013 


ST STMicroelectronics DigiGReel® ADVANCED LoGic (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
7AV1G32STR 497-1271-1-ND _| Single 2-Input OR Gate . -SOT-23-5L 48 3428 74VHCOSTTR 497-4148-2-ND Hex Inverter, Open Drain* . .14-TSSOP 601.25/2,500 
7AV1G32STR 497-1271-2-ND _| Single 2-Input OR Gate . - SOT-23-5L 292.50/3,000 74VHC14MTR 497-1104-1-ND Hex Schmitt Inverter... 14-5010 534229 
7AV1G66CTR 497-4035-1-ND —_| Single Bilateral Switch* SOT-323-5L 4834} 74VHC14MTR 497-1104-2-ND | Hex Schmitt Inverter... 14-SOIC 356.25/2,500 
74V1G66CTR 497-4035-2-ND _| Single Bilateral Switch* SOT-323-5L 292.50/3,000 7AVHC138MTR 497-1103-1-ND _|3-8 Line Decoder 16-S0Ic 62 46 37 
TAVIGEESTR ASTAZIS=1-NDESS| Single Bilateral Switch . -S0T-23-5L_ ACS 7AVHC240MTR 497-2925-1-ND___| Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 7354 AB 
ZAVIGBOSTR 497-1273-2-ND —_| Single Bilateral Switch -S0T-23-5L 292.50/3,000 74VHC244MTR 497-2926-1-ND __| Tri-State Octal Bus Buffer* 20-S0I0.«73~=C«CASC«C 
74V1G70STR 497-1274-1-ND —_| Single Buffer* .SOT-23-5L 48 = 8420 ee - * : 
: : 74VHC244MTR 497-2926-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 273.00/1,000 
TAVIG7OSTR POTN 214 2 NO) Single Buffer’ -S0T-23-6L 292.50/3,000 74VHC245MTR 497-1105-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0I0 6853S 
74V1G77STR 497-1275-1-ND —_| Single D-Type Latch* NEW! .SOT-23-5L 48 = 3422 4 : : : : 
= 9. i i e 99 | 74VHC245MTR 497-1105-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 300.00/1,000 
74V1G77STR 497-1275-2-ND__|Single D-Type Latch* NEW! .SOT-23-5L 270.00/3,000 ; ? 
: : 74VHC273MTR 497-1106-1-ND___| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 7354 AB 
TaVIGrESTA perme oman Damm Single Positive Edge Triggered 7AVHC273MITR 497-1106-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear.........20-SOIC 273.00/1,000 
D-Type Flip-Flop* NEW............. SOT-23-5L 78 58 47 : ype riip-rlop AUL 
7AV1G79STR 497-1276-2-ND __| Single Positive Edge Triggered 74VHC16240TTR 497-2924-1-ND __| Tri-State 16-Bit Bus Butter. .48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 
D-Type Flip-Flop* NEW! S0T-23-5L 630.00/3,000 7AVHC16240TTR 497-2924-2-ND —_| Tri-State 16-Bit Bus Buffer. .48-TSSOP 1260.00/2,000 
74V1G125CTR 497-4033-1-ND__|Tri-State Single Bus Buffer*.....SOT-323-5L__ 48-3422 TAVHCT244AMTR == /497-2928-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe 20:80IC 734 AB 
TAVIG125CTR 497-4033-2-ND __| Tri-State Single Bus Buffer*.......... SOT-323-5L 292.50/3,000 TAVHCT244AMTR | 497-2928-2-ND__| Tri-State Octal Bus Buffe 20-S0IC 273.00/1,000 
74V1G125STR 497-1268-1-ND —_| Tri-State Single Bus Buffer* . .SOT-23-5L 48 34 22 7AVHCTS41 AMTR 497-2929-1-ND —_] Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOIG 78 = 5B AT 
74V1G125STR 497-1268-2-ND Tri-State Single Bus Buffer* . -SOT-23-5L 292.50/3,000 74VHCT541AMTR 497-2929-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOIC 294.00/1,000 
74V1G384CTR 497-4034-1-ND | Single High Speed Bus Switch* .....SOT-323-5L 4834 7AVHCT16373ATTR | 497-1107-1-ND —_| 16-Bit D-Type Latch* -48-TSSOP 1.55 1.23 1.05 
74V1G384CTR 497-4034-2-ND _| Single High Speed Bus Switch* ..... SOT-323-5L 292.50/3,000 TAVHCTI6373ATTR —|497-1107-2-ND —_/ 16-Bit D-Type Latch* .48-TSSOP 1260.00/2,000 
74V1G384STR 497-1272-1-ND [Single High Speed Bus Switch.........SO1-20-5L 48 34 22 TAVHCUOATTR 497-5881-1-ND__| Single Stage Hex Inverter* 14-TSSOP_ 73548 
74V1T04CTR 497-4144-1-ND | Single Inverter* SOT-3235L 48 34 22 74VHCU04TTR 497-5881-2-ND | Single Stage Hex Inverter* -14-TSSOP 601.25/2,500 
74V1T04CTR 497-4144-2-ND | Single Inverter* SOT-323-5L 292.50/3,000 HCF4001BEY 497-1340-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 14-Dip 60 47_— 88 
74V1T04STR 497-1283-1-ND —_| Single Inverter... .SOT-23-5L 78 «= 58S HCF4001M013TR 497-1110-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-SOIG 60 «4783 
74V1T07STR 497-1285-1-ND___[Single Buffer, Open Drain NEW!....SOT-23-5L 48.34.22 HCF4001M013TR 497-1110-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-SOIC 403.75/2,500 
74V1T07STR 497-1285-2-ND Single Buffer, Open Drain NEWS..... SOT-23-5L 270.00/3,000 HCF4011BEY 497-1345-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 53.39 82 
74V1TO8CTR 497-4036-1-ND | Single 2-Input AND Gate* LO ep HCF4011M013TR 497-1114-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 53. «4229 
74V1TO8CTR 497-4036-2-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5L 292.50/3,000 HCF4011M013TR 497-1114-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 356.25/2,500 
74V1714CTR 497-4038-1-ND —_| Single Schmitt Inverter* 48 3422 HCF4013BEY 497-1346-5-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop wg 
74V1T14CTR 497-4038-2-ND Single Schmitt Inverter* 292.50/3,000 HCF4013M013TR 497-1115-1-ND Dual D-Type Flip-Flop. 50 8780) 
7aVITI45TR 497-1289-1-ND | Single Schmitt Inverter* SOT-23-5L 4B 2D HCF4014BEY 497-1347-5-ND —_| Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 
74V1T14STR 497-1289-2-ND | Single Schmitt Inverter* . SOT-23-5L 292.50/3,000 8-Stage Static Shift Register* ........... 16-Dip 78 58 AT. 
74V1T32STR 497-1290-1-ND | Single 2-Input OR Gate* NE -SOT-23-5L 48 3428 HCF4014M013TR 497-1116-1-ND | Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 
74V1T32STR 497-1290-2-ND Single 2-Input OR Gate” NEW!......SOT-23-5L 270.00/3,000 8-Stage Static Shift Register* ............ 16-SOIC 50 37 30) 
7AVIT6BCTR 497-4039-1-ND__| Single Bilateral Switch* .... AB 3422 HCF4014M013TR 497-1116-2-ND | Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 
74V1T66CTR 497-4039-2-ND | Single Bilateral Switch*.... 292.50/3,000 8-Stage Static Shift Register’ .... 416.25/2,500 
Si eocR sores nD Tn Stats ingle ol Bur Soe or A8 saan ne HCF4015BEY 497-1348-5-ND __[Dual 4-Stage Static Shift Register* oe 00 432 
ices fi-State Single Bus Buffer* . oad 50/3, HCF4015M013TR 497-1117-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 72 56 48 
7AV2GO0STR AS71298; 1-ND 9) Oual 2-Input NAND Gate -S0T-23-8L See eo ed HCF4015MO13TR | 497-1117-2-ND _| Dual 4-Stage Static Shift Register. 720.00/2,500 
74V2GO0STR 497-1298-2-ND___| Dual 2-Input NAND Gate .SOT-23-8L 769.50/3,000 HCF4016BEY 497-1349-5-ND __| Quad Bilateral Switch* al msanas 
74V2G04STR 497-1300-1-ND | Triple Inverter SOT-23-8L 594485 HCF4016M013TR 497-1118-1-ND | Quad Bilateral Switch. 33. A2 aS 
ee Aor tet ey ey ere a eee = Soe HCF4016M013TR 497-1118-2-ND __| Quad Bilateral Switch. 356.25/2,500 
easy feat ae a aed : ear HCF4017BEY 497-1350-5-ND [Decade Counter w/10 Decoded Output...16-Dip 77 60 Ot 
74V2G08STR 497-1303-2-ND | Dual 2-Input AND Gat . SOT-23-8L 582.75/3,000 4 
74V2G14STR 497-1306-1-ND _| Triple Schmitt Inverte “SOT-23-8. 59 44 | 35 HCF4017MO13TR 497-1119-1-ND errr a with 10 Decoded get ih as 
74V2G14STR 497-1306-2-ND | Triple Schmitt Invertei -SOT-23-8L 582.75/3,000 ane - ; ; : 
74V2G32STR 497-4523-1-ND | Dual 2-Input OR Gate* . “SOT-23-8L 81 63 | .54 HGRA eMO1aTR “OSMUSZS “ae with 10 Decoded AspSRIDEA 
74V2G32STR 497-4523-2-ND | Dual 2-Input OR Gate* . . SOT-23-8L 972.00/3,000 TEFIQDUBEY AGTEOSIES HIN 14-Stane Riccio ai a 
74V2G66STR 497-1308-1-ND —_ Dual Bilateral Switch* .SOT-23-8L 59 4435 SUE Stage Ripple-Carry Binary 
74V2G66STR 497-1308-2-ND __| Dual Bilateral Switch* -SOT-23-8L 582.75/3,000 agea ee respon Ee acer rerae eau 
74V2G70STR 497-1309-1-ND ‘| Triple Buffer*. "SOT-23-6L SSS SURES paeeae uy Sein Aa niSeria —_ a MAB 
74V2G70STR 497-1309-2-ND —_| Triple Buffer*. . SOT-23-8L 582.75/3,000 Ut G-olage sialic onli? Register... 1G-LIp a ; : 
2 i a 09. HCF4021M013TR 497-1120-1-ND Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial 
74V2G126STR 497-1305-1-ND —_ Tri-State Dual Bus Buffe .SOT-23-8L 59 44 35 At Sie State Stitt Reciaer™  16-S0Ic ae 
74V2G126STR 497-1305-2-ND —_| Tri-State Dual Bus Butte - SOT-23-8L 582.75/3,000 ut 8-Stage Static Shift Register ..... 16- d d al 
74V2T04STR 497-1311-1-ND __| Triple Inverter .SOT-23-8L 59 44 35 HCF4021M013TR 497-1120-2-ND Asie a ee eee Bae eavenetd 
74V2TO4STR 497-1311-2-ND __| Triple Inverter ~SOT-23-8L 582.75/3,000 Ub eo 9 aN STMT BOSH! Doe i ae 
7AV2TO8STR 297-4314-1-ND [Dual 2-Input A “SOT-23-8. 59 44° 35 HCF4024BEY 497-1353-5-ND__/7-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2T08STR 497-1314-2-ND ‘| Dual 2-Input AND Gate* . SOT-23-8L 582.75/3,000 Counter/Divider......... 560 A183 
74V2T125STR 497-1315-1-ND Tri-State Dual Bus Buffe .SOT-23-8. 59 44 35 HCF4024M013TR 497-1121-1-ND 7-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2T125STR 497-1315-2-ND__| Tri-State Dual Bus Butte -S0T-23-8L 582.75/3,000 Counter/Divider*...... 5644 3 
74V2T126STR 497-1316-1-ND __| Tri-State Dual Bus Buffe -$0T-23-8L 59 44 35 HCF4024M013TR 497-1121-2-ND _|7-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2T126STR 497-1316-2-ND —_| Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8L 582.75/3,000 Counter/Divider* 340.00/2,500 
74VCX16244TTR 497-1095-1-ND Tri-State Low Voltage CMOS HCF4028BEY 497-1354-5-ND BCD to Decimal Decoder. oe 54 43 
Bus Buffer* 48-TSSOP 2.52 1.98 1.68 HCF4028M013TR 497-1122-1-ND __| BCD to Decimal Decoder* . 56 4183 
74VCX16244TTR 497-1095-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4030BEY 497-1355-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 67 50 40 
Bus Buffer* e 1920.00/2,000 HCF4030M013TR 497-1123-1-ND Quad Exclusive OR Gate 56 44-31 
74VCX16245LBR 497-2921-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4030M013TR 497-1123-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 380.00/2,500 
Bus Transceiver. ae Gb vabh) 2286} HCF4040BEY 497-1356-5-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary 
74VCX16245LBR 497-2921-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit Counter/Divider* 78 58 47 
Bus Transceiver. oe 4080.00/3,000 HCF4040M013TR 497-1124-1-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary 
74VCX16245TTR 497-3706-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit Counter/Divider* 56 A133 
a Ae aNeING ws uae —— 2.52 1.98 1.68 HCF4040M013TR 497-1124-2-ND 72-Stage Ripple-Carry Binary 
7 5 7-3706-2- ri-State Low Voltage Bit Counter/Divider* 462.50/2,500 
Bus Transceiver* : 1920.00/2,000 HCF4042BEY 497-1357-5-ND | Quad Clocked D-Latch 79 62 53 
74VCX16374TTR 497-1097-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4042M013TR 497-1125-1-ND | Quad Clocked D-Latch 56 44H 
D-Type Flip-Flop* sant 252 1.98 1.68 HCF4042M013TR 497-1125-2-ND | Quad Clocked D-Latch 380.00/2,500 
TAVCXIGA7ATIR g5721087-2:N0 ee alt Ae CMOS 16-Bit pomenaGrn HOF4047BEY 497-1358-5-ND | Low Power Monostable/Astable 
= i pole Multivibrator 67 50.40 
74VCX1632245LBR 497-2922-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr 5.07 4.16 3.51 HCF4047M013TR 497-1126-1-ND Low Power Monostable/Astable 
74VCX1632245LBR | 497-2922-2-ND —_| 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr* 5850.00/3,000 Multivibrator® 73 54. 43 
74VCX1632245TBR 497-4145-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver. 3.57 281 2.38 i -2-| 
74VCX1632245TBR | 497-4145-2-ND —_| 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver. 4080.00/3,000 BGHOATMOTSIR AgreMt262-ND eee on optalle/Astable 601.25/2,500 
74VCX1632245TTR | 497-2923-1-ND _| 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr*..... 3.95 3.11 2.64 = = = oe 
TAVCX1632245TTR  |497-2923-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr*..... 3008.00/2,000 Ce RUBEY pol co og gam 19x Butfar/Convertor® 16-Dip HOC Cm 
TAVCKHIGOAgTTR  HEPMTEGRERNEMML Tsi State Low Voltece CMOS IB-BE HCF4049UMO13TR =| 497-1127-1-ND —_| Hex Buffer/Converter 16-SOIG 60 «47_— 83 
SMEEALS Bice ollage oe ae 4163 IES HCF4049UMO13TR =| 497-1127-2-ND Hex Buffer/Converter* 16-SOIC 403.75/2,500 
ree ‘* rice : , : HCF4050BEY 497-1360-5-ND | Hex Buffer/Converter. 16-Dip 53 39 32 
TANCKHIG244TTR RSC abe State Low Voltage CMOS 16-Bi Peeneyann HCF4050M013TR —_|497-1128-1-ND _| Hex Buffer/Converter.. 16-SOlc 604733 
TCO — a = HCF4051BEY 497-1361-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux* 15 ae 
TANCKHIG24STTR ARIE 1 State Low Voltage CMOS 16-Bit ee HCF4051M013TR —«([497-1129-1-ND _|8-Channel Analog Mux/Demux* 533932 
7avexHi6245TTR | 497-1099-2-ND _| Tri-State Low Voltage GMOS 16-bit HCF4051M013TR 497-1129-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux*.... 439.38/2,500 
Bus Transceiver. . 1920.00/2,000 HCF4052BEY 497-1362-5-ND Diff. 4-Channel Analog Mux/Demu: alk wd 43) 
7A4VCXH16374TTR | 497-1101-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4052M013TR 497-1130-1-ND__|Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux* ... 53.898? 
D-Type Flip-Flop 252 1.98 1.68 HCF4052M013TR 497-1130-2-ND Differential 4-Channel Analog 
TAVCXH16374TTR __[497-1101-2-ND __ | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit Mux/Demux* 439.38/2,500 
D-type Flip-Flop ae 1620.00/2,000 HCF4053BEY 497-1363-5-ND | Triple 2-Channe 53 3932 
74VCXH1632245TBR | 497-4146-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver HCF4053BTTR 497-2383-1-ND Triple 2-Channel Analog 
Level Translator es 357 2.81 2.38 Mux/Demux 16-TSSOP 7256 48 
7AVCXH1632245TBR |497-4146-2-ND —_| 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver HCF4053M013TR 497-1131-1-ND [Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux®........16-SOIC 73 54 43 
Level Translator 3315.00/3,000 HCF4056BEY 497-1364-5-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 16-Dip 95 14 63 
74VCXH1632245TIR | 497-4147-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver HCF4056M013TR 497-1132-1-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w- 16-SOIC iit ‘60oll 
Level Translator 48-TSSOP 3.57 2.81 2.38 HCF4056M013TR 497-1132-2-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver* are 16-SOIC 765.00/2,500 
74VCXH1632245TTR | 497-4147-2-ND _| 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver HCF4060BEY 497-1365-5-ND _| 14-Stage Ripple Carry Binary 
Level Translator... 8-TSSOP 2720.00/2,000 Counter/Divider and Oscillator............... 16-Dip ol 54 43 
74VHCOSTTR 497-4148-1-ND__|Hex Inverter, Open 4-TSSOP_ 735448 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroelectronics DigiGReel® ADVANCED LoGic (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 
HCF4060M013TR 497-1133-1-ND | 14-Stage Ripple Carry Binary M74HC86M1R 497-1890-5-ND | Quad Exclusive OR Gate wAl4S0IG 90724 
Counter/Divider and Oscillator............ 16-SOIC 67 50 40 M74HC123B1R 497-1763-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator....16-Dip 1) 54 43 
HCF4060M013TR 497-1133-2-ND 14-Stage Ripple Carry Binary M74HC123RM13TR 497-1764-1-ND Dual Retriggerable Mono 
Counter/Divider and Oscillator... 555.00/2,500 ivi .67 50 40 
HCF4066BEY 497-1366-5-ND Quad Bilateral Switch for Transmission M74HC123RM13TR | 497-1764-2-ND 
or Multiplexing of Analog or 555.00/2,500 
Digital Signals. = 60 AT 33 M74HC125B1R 497-1765-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffe 56 AT83 
HCF4066M013TR 497-1134-1-ND Quad Bilateral Switch for Transmission M74HC125RM13TR — | 497-1766-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer* Ak ee) 
or Multiplexing of Analog or M74HC125RM13TR 497-1766-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer* 356.25/2,500 
plexing 0 
Digital Signals. 53 «4229 M74HC132B1R 497-1767-5-ND | Quad 2-Input Schmitt NANI ee br 
HCF4069UBEY 497-1367-5-ND Hex Inverte 53 39 © .32 M74HC132RM13TR 497-1768-1-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 64 48 38 
HCF4069UMO13TR | 497-1136-1-ND | Hex Inverter 53 42 29 M74HC132RM13TR | 497-1768-2-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 531.88/2,500 
HCF4069UMO13TR | 497-1136-2-ND —_| Hex Inverter 356.25/2,500 M74HC133B1R 497-1769-5-ND 13-Input NAND Gate* 67 650 40 
HCF4070BEY 497-1368-5-ND —_| Quad Exclusive OR Gate poole a2 M74HC133RM13TR = | 497-1770-1-ND —_|13-Input NAND Gate* 3 54 43 
HCF4070M013TR 497-1137-1-ND —_| Quad Exclusive OR Gate ey eS) M74HC133RM13TR =— | 497-1770-2-ND —_| 13-Input NAND Gate fl 601.25/2,500 
HCF4070M013TR 497-1137-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 403.75/2,500 M74HC138B1R 497-1771-5-ND__|3-to-8 Line Decoder, Inverting 16-Dip__67_—50__—A0 
HCF4071BEY 497-1369-5-ND _| Quad 2-Input OR Gate.... 53.39 32 wnt SORMISTR AoTelTTe ND ee a Dacor, inverting 16-SOIC 64 a ae ze 
Ss nae fa asa }-to-8 Line Decoder, Inverting K " 
FOES TMCIoTR — RGCECE SER) vad put OR Gate er aWe ene: M74HC139B1R 497-1773-5-ND | Dual 2-fo-4 Decoder/Demux* BRB 54 43 
HCF4071M013TR 497-1138-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 380.00/2,500 
ean ‘nla Ss , M74HC139RM13TR — | 497-1774-1-ND | Dual 2-to-4 Decoder/Demux.. 56 4133 
HCF4073BEY 497-1370-5-ND —_| Triple 3-Input AND Gate 73 54 43 MZ4HCL3ORMISTR ASCENT Del ote DeceuianD Peon 
HCF4073M013TR 497-1139-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-S0I0 49-3927 7 1774-2" ual 2-to-4 Decoder/Demux... 50/2,5 
HCF4073M013TR 497-1139-2-ND__| Triple 3-Input AND Gate 332.50/2,500 M74HC148B1R 497-1775-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder* NEW! 65 5239 
HCF4081BEY 497-1371-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 53 39. ~«2 M74HC148RM13TR 497-1776-1-ND 8-to-3 Line Priority Encode! 56 AL Be 
ean iz M74HC148RM13TR 497-1776-2-ND 8-to-3 Line Priority Encode! 462.50/2,500 
HCF4081M013TR 497-1140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 4481 suas 
5 ton a M74HC151B1R 497-1779-5-ND 8-Channel Multiplexer* . 67 50 40 
HCF4081M013TR 497-1140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 380.00/2,500 saad 
oe M74HC151RM13TR | 497-1780-1-ND__|8-Channel Multiplexer* . 62 46 37 
HCF4093BEY 497-1372-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. Ge] 39 0.32 7 
4373-54 : i i M74HC151RM13TR | 497-1780-2-ND _|8-Channel Multiplexer* . 508.75/2,500 
HCF4094BEY 497-1373-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe £50) 3982 4 
7 oe M74HC153B1R 497-1781-5-ND Dual 4-Channel Multiplexer. 67 50 40 
HCF4094M013TR 497-1142-1-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register* ..16-SOIC 60 AT 33 % wel ff 
: : M74HC153RM13TR — | 497-1782-1-ND | Dual 4-Channel Multiplexer 62 46 37 
HCF4094M013TR 497-1142-2-ND —_|8-Stage Shift and Store Bus Register* ..16-SOIC 403.75/2,500 Siyaoe : ; 
} ; M74HC153RM13TR — | 497-1782-2-ND | Dual 4-Channel Multiplexer 412.50/2,500 
HCF4099BEY 497-1374-5-ND —_/8-Bit Addressable Latch 16-Dip 72 56 48 Larnaca a feb Ak 
4 M74HC155RM13TR | 497-1784-1-ND___[Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line 67 50 40 
HCF4099M013TR 497-1143-1-ND | 8-Bit Addressable Latch* . .16-SOIG 73543 - 
Sree im . < M74HCIS55RM13TR — [497-1784-2-ND | Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder* 555.00/2,500 
HCF4099M013TR 497-1143-2-ND _[8-Bit Addressable Latch* . .16-SOIC 601.25/2,500 2 
- M74HC157B1R 497-1785-5-ND | Quad 2-Channel Mux* NEW! 55 4433 
HCF4511BEY 497-1375-5-ND BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver* .....16-Dip Bi 56 48 e 4 e y 
! M74HC157RM13TR — | 497-1786-1-ND | Quad 2-Channel Multiplexe 56 4133 
HCF4511M013TR 497-1144-1-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver....16-SOIC 67 50 40 M74HC157RM13TR | 497-1786-2-ND | Quad 2-Channel Multiplexe 462°50/2,500 
HCF4511M013TR 497-1144-2-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver .... 16-SOIC 555.00/2,500 M74HC161B1R 497-1787-5-ND __|Sync. Presettable 4-Bit Counter. 3 454. 43 
HCF4520BEY 497-1376-5-ND Dual Binary Up Counter. 16-Dip 68 293) 45) - rs 
‘ < M74HC161RM13TR 497-1788-1-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter 56 Al 33 
HCF4520M013TR 497-1145-1-ND__| Dual Binary Up Counter -16S0IC 1.25 99 __.85 M74HC161RM13TR | 497-1788-2-ND —_| Sync. Presettable 4-Bit Counter* 462.50/2,500 
HCF4520M013TR 497-1145-2-ND | Dual Binary Up Counter -16-SOIC 965.00/2,500 M74HC161TTR 497-6433-1-ND | Sync. Presettable 4-Bit : 
HCF4536BEY 497-1377-5-ND Programmable Timer 16-Dip 72 56 48 Counter* NEW!. 68 «5345 
HCF4538BEY 497-1378-5-ND Dual Monostable Multivibrator.. 16-Dip 73 54 43 M74HC161TTR 497-6433-2-ND Sync. Presettable 4-Bit 
HCF4538M013TR 497-1146-1-ND | Dual Monostable Multivibrator* .16-SOIG 5338982 Counter* NEW!. 535.00/2,500 
HCF4538M013TR 497-1146-2-ND___| Dual Monostable Muttivibrator* .16-SOIC 439.38/2,500 M74H0764B1R 497-1789-5-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* Ta-bip 675040 
HCF4541 BEY 497-1379-5-ND Programmable Timer 62 46 37 M74HC165B1R 497-1790-5-ND 8-Bit PISO Shift Register. 16-Dip 67 50 40 
HCF4541M013TR 497-1147-1-ND__| Programmable Timer 62 46 37 M74HC1G6RM13TR | 497-1791-1-ND —_/8-Bit PISO Shift Register. 16-SOIG 56 4183 
HCF4541M013TR 497-1147-2-ND _| Programmable Timer . I 508.75/2,500 M74HC166RM13TR | 497-1791-2-ND —_/8-Bit PISO Shift Register. 16-SOIC 462.50/2,500 
HCF4555BEY 497-1380-5-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux..... 16-Dip ene (605i M74HC174B1R 497-1792-5-ND Hex D-Type Flip-Flop wit! 16-Dip £55) 40 30 
HCF4556M013TR 497-4040-1-ND | Dual Binary to 1-of-4 M74HC174TTR 497-4274-1-ND [Hex D-Type Flip-Flop with Clear*.....16-TSSOP 67 «50 40 
Decoder/Demux* .... 56 AI 33 M74HC174TTR 497-4274-2-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear® ......16-TSSOP 555.00/2,500 
HCF4556M013TR 497-4040-2-ND | Dual Binary to 1-of-4 M74HC175B1R 497-1793-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear* 16-Dip 68 53 45 
Decoder/Demux* .... 462.50/2,500 M74HC175RM13TR 497-1794-1-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 16-SOIC 56 AL 33 
HCF40103BEY 497-1341-5-ND 8-Stage Presettable Sync. 8-Bit Binary M74HC221B1R 497-1797-5-ND Dual Mono Multivibrator* 16-Dip 12 56 48 
Down Counter 112 89.76 M74HC221RM13TR | 497-1798-1-ND Dual Mono Multivibrator 16-SOIC 68 = 535 
HCF40106BEY 497-1342-5-ND__| Hex Schmitt Trigger’ 50.37.30 M74HC221RM13TR — | 497-1798-2-ND | Dual Mono Multivibrator 16-SOIC 675.00/2,500 
HCF40106MO13TR  |497-1111-1-ND | Hex Schmitt Trigger* a M74HC238B1R 497-1799-5-ND | 3-to-8 Line Decoder* i aw 60 51 
HCF40106MO13TR =| 497-1111-2-ND | Hex Schmitt Trigger* 439.38/2,500 M74HC238RM13TR — | 497-1800-1-ND —_/3-to-8 Line Decoder* 53 89 32 
HCF40107BEY 497-1343-5-ND —_ Dual 2-Input NAND Bi 62 46 37 M74HC238RM13TR | 497-1800-2-ND __|3-to-8 Line Decoder* 439,38/2,500 
HCF40107M013TR 497-1112-1-ND Dual 2-Input NAND Buffer/Driver .. 712 56 48 M74HC240B1R 497-1801-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 67 50 40 
HCF40107MO13TR | 497-1112-2-ND _[ Dual 2-Input NAND Butfer/Driver.. 720.00/2,500 M74HC240RM13TR — | 497-1802-1-ND —_ Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 62 46 37 
HCF40109BEY 497-1344-5-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifte 7 +60 51 M74HC240RM13TR | 497-1802-2-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 231.00/1,000 
HCF40109MO13TR = | 497-1113-1-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifter* .. 53 BO 332 M74HC240TTR 497-6041-1-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer, 
HCF40109MO13TR | 497-1113-2-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifter* 439.38/2,500 Inverted*.. 68 535 
M74HCOOB1R 497-1745-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 8 «48982 M74HC240TTR 497-6041-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer, 
M74HCOORM13TR | 497-1746-1-ND __| Quad 2-Input NAND Gat 53 42 29 f 675.00/2,500 
M74HCOORM13TR 497-1746-2-ND | Quad 2-Input NAND Gat 356.25/2,500 M74HC244B1R 497-1803-5-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer, 
M74HC02B1R 497-1747-5-ND —_ Quad 2-Input NOR Gate 53 3932 Non-Inverted 67 5040 
M74HCO2RM13TR —*| 497-1748-1-ND —_‘| Quad 2-Input NOR Gate 53. 42.29 M74HC244RM13TR — | 497-1804-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer, 
M74HCO2RM13TR —‘| 497-1748-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate : 356.25/2,500 Non-Inverted 68 53S 
M74HC03B1R 497-1749-5-ND Quad 2-Input Open Drain NAND Gate*....14-Dip 53 39 32 M74HC244RM13TR — | 497-1804-2-ND ie State peel Bus Buffer, camara 
M74HCO3RM13TR 497-1750-1-ND Quad 2-Input Open Drain NANDGate...14-SOIC 564431 Con ee : BA 
M74HC04B1R 497-1751-5-ND | Hex Inverter*. 14-Dip 53 39 32 M74HC245B1R 497-1805-5-ND in otae Oc bus Transceiver, dio cig 
M74HCO4RM13TR = | 497-1752-1-ND | Hex Inverter. 14-S0IG 53 4229 None ; : ; : 
M74HCO4RMI3TR — | 497-1752-2-ND _| Hex Inverter*. 14-SOIC 356.25/2,500 M74HCEASRMIISTR (leg TC iacm) (1 ctaie Octal Bus Transceiver, ao) aby a8 
M74HCO5B1R 497-1753-5-ND __|Hex Inverter, Open Drain* 14-Di 62 46 37 : : : 
ee ee auld M74HC251B1R 497-1807-5-ND | Tri-State 8-Channel Mux 16-Dip 62.46.37 
M74HCO5RM13TR 497-1754-1-ND Hex Inverter, Open Drain -14-SOIC 56 44 ill 4 
: M74HC251RM13TR — | 497-1808-1-ND —_ Tri-State 8-Channe! Mux 16-SOIG 62 «4637 
M7AHCOSRMISTR = ROI, UD ex Inverter, Open Dral 14-8016 380.00/2,500 M74HC253RM13TR | 497-1809-1-ND —_| Tri-State Dual 4-Channel Mux 16-S0IC 56 «4133 
M74HCO8B1R S97=\d56:0-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip | s38) 338) 82 M74HC257B1R 497-1810-5-ND _| Tri-State Quad 2-Channel Mux* ip |) 68) 53) 45 
M74HCO8RM13TR | 497-1756-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 14-S0IG 534229 M74HC257RM13TR | 497-1814-1-ND _|Tri-State Quad 2-Channel Mux 5a «39S 
MZAHCIOBIR SSPE Maes NO Triple 3-Input NAND Gate . 14-Dip Tessa ae M74HC259B1R 497-1612-5-ND_|8-Bit Addressable Latch Te-Dip 1.20.96 82 
M74HCTORM13TR — |497-1760-1-ND _| Triple 3-Input NAND Gate . 4S0IC 56 44ST phos. : ocean : 70 ee : : 
d M74HC273B1R 497-1813-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 72 56 48 
M74HC10RM13TR =| 497-1760-2-ND __| Triple 3-Input NAND Gate . -14-S0IC 380.00/2,500 M74HC273RM13TR — | 497-1814-1-ND _| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 62 46 37 
M74HC11B1R 497-1761-5-ND —_| Triple 3-Input AND Gate* . 14-Dip 67 50 40 M74HC280B1R 497-1815-5-No _|9-Bit Parity Generator aa OR 
M74HC11RM13TR | 497-1762-1-ND —_| Triple 3-Input AND Gate 14-S0IG 56 4431 M74Hc2s0RMigTR | 497-1816-1-ND __|9-Bit Parity Generator coud ica 
M74HC14B1R 497-1777-5-ND__|Hex Schmitt Inverter*... 14-Dip 533932 M74HCORORMI3TR  @G7EIRAREON IGN 0-Bit Pari : : : 
- * -2- }-Bit Parity Generator’ 462.50/2,500 
M74HC14RM13TR | 497-1778-1-ND __| Hex Schmitt Inverter* 4S0IC 53 42~—29 M74HC299B1R 497-1817-5-ND | -Bit PIPO Shift Register with 
M74HC14RM13TR =| 497-1778-2-ND | Hex Schmitt Inverter* .14-SOIC 356.25/2,500 Asyno. Clear 68 BAH 
M74HC20B1R 497-1795-5-ND ‘| Dual 4-Input NAND Gate*. 14-Dip 62 46 37 M74HC299RM13TR | 497-1818-1-ND _|8-Bit PIPO Shift Register with ; ‘ ; 
M74HC20RM13TR | 497-1796-1-ND —_ Dual 4-Input NAND Gate .14-S0IG 53 42.29 Async. Clear 90 70 60 
M74HC20RM13TR | 497-1796-2-ND _| Dual 4-Input NAND Gate 14-01 356.25/2,500 MW74HC365B1R FO7ABITS-ND Tri-State Hex Bus Butter 16-Dip 7858 AT 
M74HC32B1R 497-1819-5-ND | Quad 2-Input OR Gate* 14-Dip 533932 M74HC365RM13TR =| 497-1822-1-ND _| Tri-State Hex Bus Buffer 16-SOIC = 5644 
M74HC32RM13TR | 497-1820-1-ND —_/ Quad 2-Input OR Gate* -14-S0I6 534229 M74HC365RM13TR — | 497-1822-2-ND —_ Tri-State Hex Bus Buffer 16-SOIC 380.00/2,500 
M74HC32RM13TR =| 497-1820-2-ND _—_—| Quad 2-Input OR Gate* 14-S0IC 356.25/2,500 M74HC367M1R 497-1823-5-ND —_ Tri-State Hex Bus Buffer 16-SOIC 99 80 .60 
M74HC42B1R 497-1858-5-ND BCD-to-Decimal Decoder* 16-Dip 866757 M74HC367TTR 497-1824-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer 16-TSSOP 64.4838 
M74HC42RN13TR __|497-1859-1-ND__| BCD-to-Decimal Decoder* .16-SOIG 142 89 76 M74HC368B1R 497-1825-5-ND |Tri-State Hex Bus Buffer* NEI 16-Dip 60.48.36 
M74HC42RM13TR | 497-1859-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder* -16-SOIC 1137.50/2,500 M74HC368RM13TR — | 497-1826-1-ND —_| Tri-State Hex Bus Buffer* .. 16-SOIC 5644 
M74HC51B1R 497-1870-5-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate.....14-Dip 78 = 5847 M74HC368RM13TR — | 497-1826-2-ND —_ Tri-State Hex Bus Buffer 16-SOIC 380.00/2,500 
M74HC51RM13TR =| 497-1871-1-ND | Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate..14-SOIC 60 47 33 M74HC373B1R 497-1827-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Late! 20-Dip 68 53 45 
M74HC73RM13TR | 497-1884-1-ND | Dual J-K F/F with Preset and Clear.......14-SOIC 56 41 33 M74HC373RM13TR | 497-1828-1-ND__[ Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 62,4687. 
M74HC73RM13TR 497-1884-2-ND Dual J-K F/F with Preset and Clear........ 14-SOIC 462.50/2,500 M74HC373RM13TR 497-1828-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 231.00/1,000 
M74HC74B1R 497-1885-5-ND [Dual D-Type F/F with Preset and Clear* ..14-Dip 53 39 32 M74HC374B1R 497-1829-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 67 50 40 
M74HC74RM13TR —-/ 497-1886-1-ND —_‘| Dual D-Type F/F with Preset and Clear..14-SOIC 60 47 33 M74HC374RM13TR — | 497-1830-1-ND —_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 68S 535 
M74HC85B1R 497-1887-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator* . 16-Dip 67 50 40 M74HC374RM13TR — | 497-1830-2-ND —_ Tri-State Octal D-Type Fl 20-SOIC 300.00/1,000 
M74HC85RM13TR | 497-1888-1-ND | 4-Bit Magnitude Comparator. .16-SOIG 6246837 M74HC377RM13TR | 497-1832-1-ND __| Octal D-Type Flip-Flop... 67 50.40 
M74HC86B1R 497-1889-5-ND | Quad Exclusive OR Gate* . 14-Dip 73548 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1015 


ST STMicroelectronies Digi@Reel® APVANCED LoGic (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 4 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 
M74HC393B1R 497-1833-5-ND —_| Dual Binary Counter* 72 56 48 M74HCT273RM13TR | 497-1908-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 231.00/1,000 
M74HC393RM13TR | 497-1834-1-ND | Dual Binary Counte 8 At 33 M74HCT367RM13TR | 497-4278-1-ND —_ Tri-State Hex Bus Buffer .... 16-SOP 56 41 33 
M74HC393RM13TR — | 497-1834-2-ND ‘| Dual Binary Counter... 462.50/2,500 M74HCT373TTR 497-4279-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Latch* .20-TSSOP 78 587 
M74HC541B1R 497-1873-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer .. 72 56 48 M74HCT373TTR 497-4279-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch* .20-TSSOP 647.50/2,500 
M74HC541RM13TR | 497-1874-1-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer .. 151 119 1.02 M74HCT374B1R 497-1911-5-ND__| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip_ 7858 
M74HC541RM13TR — | 497-1874-2-ND —_‘| Tri-State Octal Bus Buffer .. 665.00/1,000 M74HCT374RM13TR =| 497-1912-1-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SOIC 675040 
MraeTnin|fer Heres |e it ce he ah ee | Me (irivesge ese a te mmm BEE | ode 
M74HC573RM13TR — | 497-1876-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Latch* . 62 AB a7 ~1915-2- i ‘ 50/1, 
Sacre Aiech Ocal DaoictRe M74HCT541B1R 497-1916-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* 20-Dip 67 50 40 
M74HC573RM13TR — | 497-1876-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type Latch* . 231.00/1,000 : 
M74HC574B1R 497-1877-5-ND__| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 67. 50 40 M74HCTS73RM13TR | 497-1918-1-ND__ | Tri-State Octal D-Type Late 20-SOIG 7354 AB 
M74HC574RMAGTR 1 497-1878-1-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 'c7mESOIENEAO M74HCTS73RM13TR | 497-1918-2-ND | Tri-State Octal D-Type Late 20-S0IC 273.00/1,000 
o wot - Flan de M74HCT574B1R 497-1919-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip we 56 48 
M74HC574RM13TR — | 497-1878-2-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 252.00/1,000 : ! 
: : see M74HCT574RM13TR | 497-1920-1-ND —_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-S0IG £73548 
M74HC590B1R 497-1879-5-ND Tri-State 8-Binary Counter Register 78 58 AT 7 cael He . ae # 
: inaty eean M74HCT574RM13TR | 497-1920-2-ND —_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SOIC 273.00/1,000 
M74HC595B1R 497-2986-5-ND Tri-State 8-Bit Shift Register* . 68 sOSH edo) re ay v ae _ 
: TE i M74HCT640RM13TR | 497-1921-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 68 53 AB 
M74HC595RM13TR | 497-1880-1-ND _| Tri-State 8-Bit Shift Register* . 62 46 37 : - 
- a M74HCT640RM13TR | 497-1921-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 300.00/1,000 
M74HC595RM13TR | 497-1880-2-ND __| Tri-State 8-Bit Shift Register* . 508.75/2,500 Sev * i 
: out M74HCU04B1R 497-1924-5-ND | Hex Inverter 2 46 SF 
M74HC597RM13TR ‘| 497-1881-1-ND | 8-Bit Latch/Shift Register* 62 4B a7 M74HCUO4RM43TR |497-1925-1-ND _| Hex Inverter 53 4289 
M74HC597RM13TR ‘| 497-1881-2-ND —_/ 8-Bit Latch/Shift Register* 508.75/2,500 $T2G3236QTR 497-5950-1-ND —_| 2-Bit Dual Supply Bus Transceiver : : ; 
M74HC688RM13TR 497-1882-1-ND 8-Bit Equality Comparator* . 68 53 45 Level Translator* . 290 2.28 1.94 
M74HC688RM13TR | 497-1882-2-ND _[8-Bit Equality Comparator* . 300.00/1,000 STaG323560TR 797-5950-2-ND |2-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
M74HC688TTR 497-4275-1-ND 8-Bit Equality Comparator* . 12 56 48 Level Translator® .... 3312.00/3,000 
M74HC688TTR 497-4275-2-ND 8-Bit Equality Comparator* . 720.00/2,500 ST2L01K5 497-2069-5-ND Dual Voltage Regulato 2.31 193 1.62 
M74HC4017B1R 497-1835-5-ND —_| Decade Counter/Divider 72 58 AB ST3LO1K7R 497-4313-1-ND | 2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage Reg........7-SPAK 4.68 3.84 3.24 
M74HC4017RM13TR | 497-1836-1-ND | Decade Counter/Divider 3 54 43 ST3LO1K7R 497-4313-2-ND __|2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage Reg......... 7-SPAK 3192.00/2,000 
M74HC4017RM13TR | 497-1836-2-ND Decade Counter/Divider .... 601.25/2,500 §14G3234BJR 497-4622-1-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
7: }7-1837-1- |-Stage Binary Counter 5 A a ranslator Bs} H T 
M74HC4020RM13TR | 497-1837-1-ND | 14-Stage Binary C * 6 A 33 Trans! 258 2.04 174 
M74HC4020RM13TR | 497-1837-2-ND | 14-Stage Binary Counter* 462.50/2,500 ST4G3234BJR 497-4622-2-ND | 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
M74HC4024B1R 497-1838-5-ND 7-Stage Binary Counter. 68 toe 45 Translator 4200.00/4,000 
M74HC4024RM13TR | 497-1839-1-ND —_|7-Stage Binary Counter. 68 5345 ST4G3235BJR 497-4623-1-ND +i Dua Supply Bus Buffer Level OR oa an 
M74HC4040B1R 497-1840-5-ND__| 12-Stage Binary Counter 6853S ranslator : : : 
M74HC4049B1R 497-1841-5-ND | Hex Buffer/Converter 86.67 BT ST4G3235BJR 497-4623-2-ND —_| 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
M74HC4049RM13TR | 497-1842-1-ND ‘| Hex Butfer/Converter. 56 44 Translator. sesceetseeesseeetne 4200.00/4,000 
M74HC4050B1R 497-1843-5-ND —_| Hex Buffer/Converter* 181 443 1:22 $12042BDR 497-4306-1-ND eurrent Piet Power Distribution ABS am) sh 
M74HC4050RM13TR | 497-1844-1-ND | Hex Butfer/Converter 67 50 40 aren cen : : : 
M74HC4050RM13TR | 497-1844-2-ND __| Hex Buffer/Converter 555.00/2,500 $12042BDR 497-4306-2-ND Gurren Eid Power Distribution ean 
M74HC4051B1R 497-1845-5-ND | Single 8-Channel Analog Mux/Demux.....16-Dip 77 60 51 STD044BD PENTIMA Current Linited Power Dishibai = 
M74HC4051RM13TR | 497-1846-1-ND —_| Single 8-Ch. Analog Mux/Demux* 68 53 45 Sellerds Such uoted-FOwsr-istniQuuon ash Del Aan) 
M74HC4051RM13TR | 497-1846-2-ND —_| Single 8-Ch. Analog Mux/Demux* 6-SOIC 675.00/2,500 wane Hee donsasteeietsib : : : 
M74HC4052B1R 497-1847-5-ND —_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux ip 78 58 47 ST2044BDR eae current Limitad Power Distribution ise) aa 
M74HC4052RM13TR | 497-1848-1-ND __| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux*.. 53. .8o 82 ST2044BDR 497-4308-2-ND |Current 
M74HC4052RM13TR | 497-1848-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* ... 16-SOIC 439.38/2,500 Switch... 1793.75/2,500 
M74HC4053B1R 497-1849-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* i 62 46 87 $12052BDR 497-4309-1-ND C t Limited Pt Distributi 
M74HC4053RM13TR | 497-1850-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* ‘675040 SUI ey a eb 
M74HC4053RM13TR = | 497-1850-2-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* 555.00/2,500 S12052BDR 497-4309-2-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4060RM13TR_ | 497-1852-1-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillato 62 46 37 Switch... 1793.75/2,500 
M74HC4066B1R 497-1853-5-ND —_| Quad Bilateral Switch* . 53. 392 $12054BDR 497-4311-1-ND | Current Limite 
M74HC4066RM13TR | 497-1854-1-ND | Quad Bilateral Switch 53 3932 Switch... 1.76 140 119 
M74HC4075B1R 497-1855-5-ND Triple 3-Input OR Gate* 1.31 1.04 .89 $T2054BDR 497-4311-2-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4075RM13TR | 497-1856-1-ND —_| Triple 3-Input OR Gate... 68 53 45 i 16-SOIC 1793.75/2,500 
M74HC4094B1R 497-2985-5-ND__| Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register* ..16-Dip 68 «5345 ST2378ETTR 497-3730-1-ND —_8-Bit Dual Supply 1. 
M74HC4094RM13TR ‘| 497-1857-1-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Translator, ESD Protection.............. 20-TSSOP 4.03 3.17 2.69 
Register* 56083 ST2378ETTR 497-3730-2-ND | 8-Bit Dual Supply 1.71V-5.5V Level 
M74HC4094RM13TR | 497-1857-2-ND —_| Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Translator, ESD Protection .. -20-TSSOP 3840.00/2,500 
Register* 462.50/2,500 STG719STR 497-3738-1-ND [Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch......SOT-23-6 1.16 92 79 
M74HC4316B1R 497-1860-5-ND —_| Quad Bilateral Swit 78 58 7 STG719STR 497-3738-2-ND | Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch....... SOT-23-6 1417.50/3,000 
M74HC4316RM13TR |497-1861-1-ND | Quad Bilateral Switch* . 685345 STG3155DTR 497-6175-1-ND —_| Low Volt. Single SPDT Switch*. 6-DFN 1.08 85 .73 
gers. ; ‘ect STG3157CTR 497-2144-1-ND LV, SPDT, Low On Resistance SOT-323-6 1.16 92 79 
M74HC4316RM13TR | 497-1861-2-ND | Quad Bilateral Switch* . 675.00/2,500 STeaiS7CTR FSP N IAM LV SPDT. Low On Revist SOT aes ‘vemenangn 
M74HC4520B1R 497-1862-5-ND —_| Dual 4-Bit Binary Counter . 72 56 48 2 sp OW Un Resistance oe 
wraacarre | ere [Ol Bra Cr M casde | TEST (rmerety er Vabe Daler ea Teoe | pagina 
M74HC4520RM13TR | 497-1863-2-ND __| Dual 4-Bit Binary Counter* 675.00/2,500 ~5966-2+ 7 E ; 00/3, 
secuiaeneAae a STG36800TR 497-4347-1-ND | LV 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT Switch 151 1.19 1.02 
M74HC4538B1R 497-1864-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator* ..16-Dip 72 56 ©.48 e wi f i 
M74HC4e2aRMiaTR AO RRSESETRS MMI Dual Rotrccorcbie M STG36800TR 497-4347-2-ND LV 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT Switch 1837.50/3,000 
ual Retriggerable Mono STG36820TR 497-5967-1-ND Low Voltage, High Bandwidth 
uavancasserwrtaTe | 497-1865-2-No | pual Retiggerabi A oa Dual SPOT Switch a 
Milivieestar® ehrong an aan S1G30840TR 497-3021-1-ND | Low Voltage, Dual SPDT Switch 6-OFN 248 1.95 1.66 
ae STG36840TR 497-3021-2-ND | Low Voltage, Dual SPDT Switch 6-OFN 2832.00/3,000 
M74HC4543B1R 497-1866-5-ND |_| BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ STG36900TR 497-4348-1-ND Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch......16-QFN 2.44 1.92 1.63 
LCD Driver* 3 54 43 STG36900TR 497-4348-2-ND | Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch..... 2784.00/3,000 
M74HC4543RM13TR = | 497-1867-1-ND eran Segment Latch/Decoder/ dee cada) 708 STG3693QTR 497-5968-1-ND Low Voltage, High Bandwidth 
river i : i Dual SPDT Switch* 281 2.22 188 
M74HC4543RM13TR = | 497-1867-2-ND ena Latch/Decoder/ scsi eae 600 $1G369307R 497-5968-2-ND Low Voltage, High Bandwidth 
~ 75/2, Dual SPDT Switch* . 3216.00/3,000 
M74HCTOOB1R 497-1891-5-ND | Quad 2-Input NAND Gat 14-Dip 53 39 32 STG3699AQTR 497-4524-1-ND Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch...16-QFN 4.29 3.52 2.97 
M74HCTO2RM13TR — | 497-1892-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4S0I0 56 44 31 STG3699AQTR 497-4524-2-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch ...16-QFN 4224.00/3,000 
M74HCTO4B1R 497-1893-5-ND —_| Hex Inverter* 14-Dip 67 50 40 STG3699AUTR 497-4792-1-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Quad 
M74HCTO4RM13TR — | 497-1894-1-ND | Hex Inverte 4S0I0 56 44 31 SPDT Switch. 429 352 297 
M74HCTO4RM13TR | 497-1894-2-ND [Hex Inverter. 4-SOIC 380.00/2,500 STG3699AUTR 497-4792-2-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Quad 
M74HCTO8B1R 497-1895-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Di 2 46 a7 SPDT Switch. wit 4290.00/3,000 
M74HCTOSRM13TR =| 497-1896-1-ND | Quad lop AND Gate. 4-S01C 53 42 29 STG3699QTR 497-3022-1-ND Low Voltage Quad SPDT Switch 4.29 352 2.97 
M74HCTOSRM13TR — | 497-1896-2-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 4-SOIC 356.25/2,500 STG3699QTR 497-3022-2-ND Low Voltage Quad SPDT Switch 4950.00/3,000 
M74HCT14B1R 497-1901-5-ND Hex Schmitt Inverter. 14-Dip GS fh ee STG3856QTR 497-6174-1-ND Low Volt. Dual SP3T Switch 2.06 1.64 1.40 
M74HCT14RM13TR | 497-1902-1-ND [Hex Schmitt Inverter . 4S0IG 564133 STG3856QTR 497-6174-2-ND | Low Volt. Dual SP3T Switch* 2520.00/3,000 
M74HCTI4RMISTR — [497-1902-2-ND | Hex Schmitt Inverter. 4801 462.50/2,500 STG56820TR pele yt Digg Low Voltage Dual SPDT Switen Bet ae 
Lee : : STG56820TR 497-6025-2-ND | Low Voltage Dual SPDT Switch* 2880.00/3,000 
M74HCT14TTR 497-4276-1-ND —_| Hex Schmitt Inverter. 4-TSSOP 73 «548 STHDMIQOLATTR EMOTE 9 3 Hick Bandwidth, 2-to-1 HORI 
M74HCT14TTR 497-4276-2-ND —_| Hex Schmitt Inverter. 4-TSSOP 601.25/2,50 Site AE aa Dip) 
M74HCT32B1R 497-1909-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 735448 es : : : 
M74HCT32RM13TR | 497-1910-1-ND _| Quad 2-Input OR Gate.... 48010 56 44 31 STHDMIOO1ATTR 497-4948-2-ND sg5a8 Bacon oto 
M74HCT74B1R 497-1922-5-ND [Dual D-Type F/F with Preset and Clear*.14-Dip 56 41 33 nae ert ae 
M74HCT74RM13TR — | 497-1923-1-ND_ | Dual D-Type F/F with Preset and Clear..14-SOIG 53.42.29 STR RaeTTR coe SUI Spat Che athe: a rece BROMEo Eley 
MZAHCTIQGRMTSTR |497-1896-1.ND —|1Sate Quad Bus Ber <c0c ames | -TAVOSTIR_ J REIS SP Vion Ste 61350 ee 
ees S : ; : : STMPE8010TR 497-6132-1-ND _[8-Bit Port Expander*. T6-OFN 319 251 213 
M74HCTI25RNM13TR | 497-1898-2-ND__| Tri-State Quad Bus Butfer*.. 4-SOIC 462.50/2,500 STMPE8010TR 497-6132-2-ND | 8-Bit Port Expander 6-OFN 3648.00/3,000 
M74HCT138RM13TR | 497-1900-1-ND —_[3-to-8 Line Decoder... 560 4183 STMPE801MTR 497-6134-1-ND —_/8-Bit Port Expander. 16-SOIC 319 251 2.13 
M74HCT174TTR 497-4277-1-ND 78 58 A7 STMPE2401TBR 497-6133-1-ND | 24-Bit Port Expander* 6-TFBGA 4.29 352 297 
M74HCT174TTR 497-4277-2-ND 647.50/2,500 STMPE2401TBR 497-6133-2-ND __|24-Bit Port Expander* 6-TFBGA 4950.00/3,000 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer . '0-SOIC 73 54 43 STMUX1000LQTR 497-4667-1-ND Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to 8-Bit 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-2-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer .. 0-SOIC 273.00/1,000 Mux “56-QFN 5.85 4.80 4.05 
M74HCT245B1R 497-1905-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* .. 20-Dip Lite 60 51 STMUX1000LQTR 497-4667-2-ND Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to 8-Bit 
M74HCT245RM13TR | 497-1906-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver 0-SOIG 68 53 45 5625.00/2,500 
M74HCT245RM13TR | 497-1906-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver 0-SOIC 300.00/1,000 STPOBC596TTR 497-3870-1-ND _|8-Bit Constant Current LED Sink 
M74HCT273B1R 497-1907-5-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-Dip 67 50 40 Driver ~ 235 1.85 157 
M74HCT273RM13TR | 497-1908-1-ND __| Octal D-Type Flip-Flop with Clear. SOG 62 46 ~—37 * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


4 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
RRORIS CORDITTIS TATE Part No. Part No. Description Pky. 1 10 100 
2 Ss i PM6670STR 497-6306-2-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply 
STMicroelectronics | Digi-Key me Price Each Controller* $e ... VFQFPN-24 3900.00/4,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 ST8ROOWPUR 497-6105-1-ND MPU 1A Adj. Volt. Sync. Step-Up DC/DC 
STPO8CDC596TTR 497-4756-1-ND 8-Bit Constant Current LED Sink Converter, Continuous Mode? ............... 8-DFN 265 2.08 1.77 
273 215 182 ST8ROOWPUR 497-6105-2-ND MPU 1A Adj. Volt. Sync. Step-Up DC/DC 
STPO8CDC596TTR 497-4756-2-ND Converter, Continuous Mode® ............... 8-DFN 4536.00/4,500 
2112.50/2,500 ST890BDR 497-6333-1-ND _|1.2A Current Limited High-Side Power Switch 
STPO8CL596MTR 497-3872-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current with Thermal Shutdown* S78) 2.97) (2/52) 
LED Sink Driver 2.35 1.85 1.57 ST890BDR 497-6333-2-ND | 1.2A Current Limited High 
STPO8CL596MTR 497-3872-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current with Thermal Shutdown* 3600.00/2,500 
LED Sink Driver 1820.00/2,500 STFPC311BTR 497-6107-1-ND Front Panel Controller/Driver 3.57 2.81 2.38 
STPO8CL596TTR 497-3873-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current STFPC311BTR 497-6107-2-ND Front Panel Controller/Driver* 1636.25/1,100 
LED Sink Driver 168 140 118 STW5093CYLT 497-3375-1-ND —_/2.7V, 14-Bit Linear Codec with High 
STPO8CL596TTR 497-3873-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current Performance Audio Front-End.........30-TSSOP 7.02 5.76 4.86 
LED Sink Driver... 1820.00/2,500 STW5093CYLT 497-3375-2-ND —_|2.7V, 14-Bit Linear Codec with Hig 
STPO8CP05B1 497-6267-5-ND Low Voltage 8-Bit Shift Register* 3.11 245 2.08 Performance Audio Front-End......... 30-TSSOP 6750.00/2,500 
STPO8CPOSTTR 497-6269-1-ND —_| Low Voltage 8-Bit Shift Register* 341 245 2.08 
STPO8CPOSTTR 497-6269-2-ND —_| Low Voltage 8-Bit Shift Register* 2960.00/2,500 A 1 
STPOSCPOSXTTR 497-6270-1-ND —_| Low Voltage 8-Bit Shift Register*..... 319 251 213 ST STMicroelectronies : ASICS 
STPO8DP05B1 497-6271-5-ND —_| Low Voltage 8-Bit Constant Curren’ RoHS Compliant Parts Available 
LED Sink Driver*..... sy its) aa STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
STPOSDPOSMTR 497-6118-1-ND __| Low Voltage 8-Bit Constant Current Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 ~—=—-100 
LED Sink Driver*.... 235 185 1.57 EMIFO3-SIMO1F2 497-3401-1-ND _[3-Line EMI Filter and ESD Protection.....FlipChip 1.25 99 85 
STPOSDPOSMTR 497-6118-2-ND _| Low Voltage 8-Bit Constant Current EMIF10-LCD01F2 497-3402-1-ND | 10-Line EMI Filter and ESD Protection...FlipChip 2.52 1.98 1.68 
LED Sink Driver*.... 2240.00/2,500 ETC5054N/H 497-1339-5-ND —_| Serial Interface Codec/Filter 16-Dip 2.92 254 1.89 
STPO8DPOSTTR 497-6029-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current ETC5054N-X/H 497-1338-5-ND Serial Interface Codec/Filter 16-Dip 2.92 254 1.89 
LED Sink Driver*.... 235 185 157 STE100P 497-2143-ND 3.3V, 10/100 Fast Ethernet Transcvr.....64-TOFP 12.25 10.85 8.75 
STPO8DPO5XTTR 497-6119-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver* 6-TSSOP 244 1.92 1.63 1: 1 
STPOSDPOSXTTR —-|497-6119-2-ND _| Low Voltage 8-Bit C T STMicroelectronies Digi AUDIO SYSTEMS 
LED Sink Driver*... 16-TSSOP 1885.00/2,500 RoHS Compliant Parts Available 
STP16C596B1R 497-3874-ND 16-Bit Constant Current LED Sink STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Driver. ee eye) alo) alee Part No. Part No. Description 10 = 100 
STP16C596XTTR 497-4371-1-ND | 16-Bit Constant Current LED Sink L165H 497-2932-5-ND [3A Power Op Am 554 455 3.84 
Driver... 353 278 2.36 LI65V 497-2933-5-ND /3A Power Op Am 530 4.36 3.68 
STP16CL596M 497-3878-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current L272 497-2935-5-ND Dual Power Op Amp. 403 317 269 
LED Sink Driver 3.53 2.78 2.36 L272D 497-1386-5-ND | Dual Power Op Amp. 3.36 2.64 2.24 
STP16CL596MTR 497-3878-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current L272M 497-1387-5-ND Dual Power Op Amp 3.28 2.58 2.19 
LED Sink Driver 252 210 1.77 (2720 497-3909-5-ND LDO Dual Power Op Amp 341 245 2.08 
STP16CL596MTR 497-3878-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current L2720D13TR 497-3909-1-ND /LDO Dual Power Op Amp 16-SOIC 3.74 2.94 2.50 
LED Sink Driver 1134.00/1,000 L2720D13TR 497-3909-2-ND LDO Dual Power Op Amp 2892.50/2,500 
STP16CL596TTR 497-3879-1-ND —_| Low Voltage 16-Bit Constant Current 12722 497-1384-5-ND /LDO Dual Power Op Amp 2.64 2.20 1.85 
LED Sink Driver 3.53 2.78 2.36 L2724 497-1385-5-ND Low Drop Dual Power Op Am 3.99 3.14 2.66 
STP16CL596XTTR 497-4529-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 12726013TR 497-3621-1-ND Low Drop Dual Power Op Amp 3.78 297 252 
LED Sink Driver 2h) li L2726013TR 497-3621-2-ND | Low Drop Dual Power Op Am 14-SOIC 1215.00/1,000 
STP16CPOSMTR 497-5743-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current STAO13$013TR 497-3939-1-ND MPEG 2.5 Layer Ill Audio Decoder........28-SOIC 27.42 24.86 19.72 
LED Sink Driver*.... 319 251 2.13 STAOI5TS 497-2141-ND MPEG 2.5 Layer Ill Audio Decoder........44-TOFP 30.88 27.99 22.20 
STP16CPOSMTR 497-5743-2-ND fone 16-Bit Constant Current penanaert STA020D 497-3941-5-ND 96kHz Digital Audio Interface 
ink Driver*.... 00/1, Transmitte 24-SOIC 7.22 5.92 5.00 
STPI6CPOSTTR oti tala ogee) Low Voltage 16-Bit Constant Current STAT20D 497-3943-5-ND __| Digital Audio Interface Receiver. 28-SOIC 7.22 5.92 5.00 
LED Sink Driver*.... 319 251 2.13 STA120D13TR 497-3943-1-ND __| Digital Audio Interface Receiver. 28-SOIC 7.22 5.92 5.00 
STP16CPOSTTR 497-5744-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current STA120D13TR 497-3943-2-ND —_| Digital Audio Interface Receiver . 28-SOIC 3071.00/1,000 
LED Sink Driver*..... 3040.00/2,500 STA500 497-3947-5-ND 30V, 3.5A Quad Power Half Bridge .....36-PSOIC 13.13 11.63 9.38 
STP16CPOSXTTR 497-5745-1-ND pow Vallee ict Constant Current Rig. DAA coos STA502A 497-3950-5-ND 40V, 4A Double Power Half Bridge......36-PSOIC 13.13 11.63 9.38 
Rees A ¥ 4 STA505 497-2142-ND 40V, 3.5A Quad Power Half Bridge .....36-PSOIC 14.35 12.71 10.25 
STP16CPOSXTTR ore Tees ow Voltage 16-Bit Constant Current STA30613TR 497-3945-1-ND _| Multichannel Digital Audio Processor 
LED Sink Driver*.... 3200.00/2,500 with DDX™ .. an .64TOFP 9.20 8.40 6.64 
STP16CPSOSMTR 497-5746-1-ND poe Voltage jet Constant Current Sa Gera STA30813TR 497-3946-1-ND —_| Multichannel Digital Audio Processor 
iver*.... : . - with DDX™ .. & .-64-TOFP 10.58 9.66 7.64 
STP16CPSOSMTR 497-5746-2-ND Bae Constant Current {A 00rG00 STA30B13TR 797-3946-2-ND | Multichannel Digital Audio Processor 
oad. with DDX™ - 5865.00/1,000 
STP16CPSOSTTR 497-6120-1-ND ne votes eae aah dat ae STA501013TR 497-3949-1-ND | 40V, 3.5A Double Power Half Bridge. 1313 1163 | 9.38 
Mi : : ! STA501013TR 497-3949-2-ND | 40V, 3.5A Double Power Half Bridge...36-PSOIC 4725.00/600 
STP16GPSOSTTR 497-6120-2-ND Low Vottage 16-B Constant Current cer STABPO1 497-3951-5-ND _| BASH® Digital Processor : 20-Dip 10.85 961 7.75 
STPI6CPSOSXTTR | 497-5747-1-ND _| Low Voltage 16-Bit Constant Current sero pode oozoy Dima BASH Digtal Frocessar a ae 
LED Sink Driver*.... 3.78 297 252 : ' Ds : : : 
STPI6CPSO5XTTR | 497-5747-2-ND _| Low Voltage 16-Bit Constant Current TDA1905 497-2160-5-ND | SW, Audio Amplifier 2.94 2.31 1.96 
ED SIE Dilvor® 3600.00/2.500 TDA2007A 497-3953-5-ND | Dual Stereo Amp. 3.82 3.01 2.55 
STPT6DPOSBIR 497-5974-5-ND [Low Voltage 16-Bit Constant Current ae TDA2OOSA Seal GOsND) SITE SERS 05 
LED sinner 412 324 2.75 TDA2030AH 497-3667-ND 449 3.68 3.11 
STP16DPOSMTR 497-5975-1-ND —_| Low Voltage 16-Bit j j ‘ TDA2030AV 497-2165-5-ND 4.29 3.52 2.97 
LED Sink Driver* 3.86 3.04 258 TDA2030H 497-3026-5-ND 429 352 297 
STP16DPOSMTR 497-5975-2-ND Low Vatiage 16-Bit Constant Current ani te sae Sood a ND a 18 ou 
ink Driver™.... A i = = = 
STPIODPOSTIR 797-5976-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current TOA2050V 497-3028-5-ND | 32W, Hi-Fi Audio Amp 546 4.48 3.78 
LED Sink Driver*... 386 3.04 2.58 TDA2052V 497-3955-5-ND | 60W Hi-Fi Audio Power Amp . -Heptawatt 11.90 10.54 8.50 
STP16DPOSTTR 497-5976-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current TDA2822 497-3956-5-ND Dual Low Voltage Power Amp 16-Power Dip 218 1.72 1.46 
LED Sink Driver*... 3680.00/2,500 TDA2822D 497-2166-5-ND Dual Low Voltage Power Amp SOIC 1.81 1.43 1.22 
STP16DPOSXTTR 497-5977-1-ND _| Low Voltage 16-Bit Constant Gurrent TDA2822D013TR 497-3376-1-ND___[Dual Low Voltage Power Amp SOIC 1.94 1.53 1.31 
LED Sink Driver*..... 94-HTSSOP 3.95 3.11 2.64 TDA2822D013TR 497-3376-2-ND Dual Low Voltage Power Amp. “SOIC 1968.75/2,500 
i i romanian /lcagesas |v Ase Awmuce tans “Saad 
LED Sink Driver*.... 24-HTSSOP 3760.00/2,500 ~3668-2- f y . i .00/2, 
STPACO1F2 497-4388-1-ND | RF Detector for Power Amp Control*...Flip Chip 1.50 1.30 1.00 TDA7263 497-3958-5-ND —_/ AB Dual Audio Power Amp. ) 546 4.48 3.78 
STPACO1F2 497-4388-2-ND | RF Detector for Power Amp Control* ...Flip Chip 2550.00/5,000 TDA7264 497-3959-5-ND_|AB Dual Audio Power Amp. 8-Multiwatt_ 7.22 5.92 _5.00 
STPACO2F1 497-4389-1-ND RF Detector for Power Amp Control ip Chi 1.94 153 1.31 TDA7265 497-3960-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 1-Multiwatt 9.36 7.68 6.48 
STPACO2FI 497-4389-2-ND __ | RF Detector for Power Amp Control. 2870.00/5,000 TDA7266 497-3669-ND 14W, Dual Bridge Amp. 5-Multiwatt 10.50 9.30 7.50 
STPIC6C595MTR 497-3023-1-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register 163 130 1.11 TDA7266D 497-4024-5-ND ‘| 14W, Dual Bridge Amp. 20-Power SOIC 5.77 4.74 4.00 
STPIC6C595MTR 497-3023-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Registe 1662.50/2,500 TDA7266S 497-3670-ND 10W, Dual Bridge Amp 15-Multiwatt 10.33 9.15 7.38 
STPIC6C595TTR 497-3024-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Registe 185 1.47 1.25 TDA7267 497-3671-ND 2W, Mono Amp -8-MiniDip 3.36 2.64 2.24 
STPICBC595TTR 497-3024-2-ND__| Power Logic 8-Bit Shift Register... 1881.25/2,500 TDA7267A 497-3962-5-ND _|3W, Mono Amp 16-Power Dip 3.99 3.14 266 
STPIC6D595B1R 497-6328-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register* 286 2.25 1.91 TDA7268 497-3963-5-ND | 2x2W Stereo Audio Amp 16-Power Dip 5.85 4.80 4.05 
STPIC6BD595MTR 497-6329-1-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register* 286 225 191 TDA7269A 497-3964-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 1-Multiwatt 8.00 6.56 5.54 
STPIC6BD595MTR 497-6329-2-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register* 2720.00/2,500 TDA7293V 497-2170-5-ND | 120V, 100W DMOS Audio Amp... 15V-Multiwatt 10.12 8.96 7.23 
STPIC6BD595TTR 497-6330-1-ND —_| Power Logic 8-Bit Shift Register* 286 225 191 TDA7294V 497-2171-5-ND___|100V, 100W DMOS Audio Amp... 15V-Multiwatt_ 15.40 13.64 _ 11.00 
STPIC6BD595TTR 497-6330-2-ND __| Power Logic 8-Bit Shift Register* 2720.00/2,500 TDA7295 497-3965-5-ND | 80V, 80W DMOS Audio Amp . 5-Multiwatt 13.65 12.09 9.75 
TDA7296 497-3966-5-ND | 70V, 60W DMOS Audio Amp . 5-Multiwatt 13.13 11.63 9.38 
"i Fi TDA7297 497-3967-5-ND | Dual Bridge Amp. .15-Multiwatt 10.50 9.30 7.50 
STMicroelectronies ANALOG and MIXED SIGNALS TDA7297D 497-3968-5-ND | Dual Bridge Amp. 11.45 10.14 818 
RoHS Compliant Parts Available TDA7309D013TR 497-3969-1-ND —_| Digital Controlled Stereo Audio 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each Processor ge 9.28 8.22 6.63 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 TDA7309D013TR 497-3969-2-ND Digital Controlled Stereo Audio 
PM6670ASTR 497-6305-1-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply Processor 3378.75/1,000 
Controller* VFQFPN-24 3.36 2.64 2.24 TDA7438D 497-3982-5-ND Three Bands Digitally Controlled 
PM6670ASTR 497-6305-2-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply Audio Processor 10.50 9.30 7.50 
Controller* VFQFPN-24 5120.00/4,000 TDA7439DS13TR 497-3983-1-ND —_| Three Bands Digitally Controlled 
PM6670STR 497-6306-1-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply Audio Processor 13.65 12.09 9.75 
Controller* VFQFPN-24 3.15 2.48 2.10 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST StWicroelectronics  BTar@Reet” AUD! systems (continued) Panton [Parto. Description ee 
RoHS Compliant Parts Available - 5 : 
: : a ‘ STEVAL-CCA002V1 ‘| 497-6395-ND Evaluation Board for TS4994* 357 — — 
STealeraelectronicr po eey ier a i Price pace ‘i STEVAL-CCAQ03V1 ‘| 497-6396-ND Evaluation Board for TS4984*.. QQ) = 
art No. art No. escription _ 9. STEVAL-CLP001V1 ‘| 497-6397-ND Evaluation Board for STOD2540 — ica 
TDA7439DS13TR 497-3983-2-ND__| Three Bands Digitally Controlled STEVAL-IACOO1V1 ‘| 497-6261-ND Evaluation Board Alarm Platform*. 29750 — — 
re en Pagoda eater perent a G240.00/1,000 STEVAL-ASOO1V1 _[497-6398-ND Evaluation Board for ST7Flite39/STM1403*...— 33.26 = —— — 
die Procescor _.20-Dip 488 4.00 3.38 STEVAL-ICVOO1V1 497-5858-ND Evaluation Board Playback ST7Flite* 1625 — 
TDA7482 497-3984-5-ND | 25W Mono Class-D Am = Multiwatt 1260 1116 900 STEVAL-IFNOO1V1 497-5068-ND Board for Motor Contrdl...... — 200.00 — — 
TDA7490 497-3985-5-ND | Dual Stereo Class-D Amp 95-Flexiwatt 11.38 10.08 8.13 STEVAL-IFNOO1V2 | 497-6399-ND Development Kit Starter for ST10F27625* 200.00 — — 
TDA7A490L 497-3986-5-ND | Dual Stereo Class-D Am 25-Flexiwatt 10.36 9.18 7.40 STEVAL-IFNOO2V1 = (Sd oaCeaNy Evaluation Board for ARMIC30* 23 aa 
TDA7494S 497-2180-5-ND | 10W, Amp.. 5-Multiwatt 2.90 228 1.94 STEVAL-IFPOO1V1 497-5510-ND Board for High Side Driver, 
TDA7511 497-3988-ND AM/FM Tuner for Car Radio and 8-Channel Based on VN808° ...........-.sssee0 — _ 53.20 - - 
Hi-Fi Applications. .64-TOFP 11.80 10.92 8.26 STEVAL-IFPOO2V1 497-4929-ND Board for High Side Driver, 
TEA2025B 497-3991-5-ND Stereo Audio Amp.. 248 1.95 1.66 8-Channel Based on VN808 . 59.85 _— _ 
TEA2025D013TR 497-3675-1-ND —_| Stereo Audio Amp. 286 225 1.91 STEVAL-IFPOO3V1 497-5511-ND Board for High Side Driver, 
TEA2025D013TR 497-3675-2-ND __| Stereo Audio Amp. -20-SOIC 1190.00/1,000 4-Channel Based on VN808* .. 4655 — — 
STEVAL-IFP004V1 497-6231-ND Evaluation Board based on Digital Input 
Termination PCLT2* 82.46 = = 
i H DEMONSTRATION 
ST STMicroelectronies EVALUATION BOARDS STEVAL-IFPO05V1 ‘| 497-6400-ND Evaluation Board for VN751PT* 43.89 —  — 
: : ee : STEVAL-IFPOO8V1 497-6401-ND Evaluation Board for CLT3-4* 391 — — 
STMicroelectronics | Digi-Key ws Price Each STEVAL-IFSO03V1 497-6238-ND Demo Board based on Temp. Sensor STLM75/ 
Part No. Part No. Description 110 100 STDS75 and ST72FB51ARG™ oo osescceue Soe = = 
DEMOTD350 497-6359-ND Demo Board for T0350" 53.20 - = STEVAL-IFSOO6V1 497-6403-ND 46.55 — 
peuoreanae peta Demo Board for TS472* ea SS STEVAL-IFSOO7V1 _|497-6455-ND Eval. Board based on TDAQ161* NEW! hy =[ = 
7-6362-ND Demo Board for TS488 — [/26'60) - = z ¥ a : * = as 
BeMoTsisas Fo Aercotnn DenaiBoardltorTadeq% — eee STEVAL-IFSO10V1 497-6404-ND Evaluation Board for STR9* ... 49.21 
DEMOTS20070 497-6360-ND Demo Board for 732007 a — — STEVAL-IFSO11V1 497-6405-ND Evaluation Board for STR9* .. 391 — — 
7 5 STEVAL-IHMO001V1 497-4731-ND Control Board for BLDC/AC Motor Contro! 46.55 — = 
DEMOTS49090 497-6380-ND Demo Board for TS49090 5320 — — 
STEVAL-IHM003V1 497-4732-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
DEMOTS4956J 497-6381-ND Demo Board for TS4956*. 150.00 — — S000 Conan Diver RR en 1S 
DEMOTS4974Q 497-6382-ND Demo Board for TS4974*. 39.90 : 
DEMOTS49900 497-6383-ND Demo Board for TS4990*. — 53.20 =e — STEVAL-IHMO004V1 497-4733-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
DEMOTS4995J 497-6364-ND Demo Board for TS4995*. — 3999 — — 1KW Power Driver 55.86 — — 
DEMoTS49970 497-6045-ND Evaluation Demo Board for 194997* — §e750 = = STEVAL-IHMO05V1 497-4734-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
EVALCOMMBOARD | 497-5483-ND Evaluation GP Board for 12Mbps PC*. 10640 — — 3KW Power Driver - Po16s 1 So 
EVAL4971 497-4744-ND Board for L4971 Step-Down Switching Reg. 10.64 = = STEVAL-IHMO06V1 497-5080-ND Eval. Board for AC/AC Chopper Drive: 55.86 So 
EVAL4973 497-4743-ND Board for L4973X Step-Down Switching STEVAL-IHM007V1 497-5085-ND Universal Motor Control Starter Kit 114.38 _ _ 
Regulator... 13.30 _- - STEVAL-IHMO08V1 497-5512-ND Evaluation Board for Semitop®2*. 121.03 _— - 
EVAL4981A 497-5523-ND Evaluation Board for L4981A*.. 50.00 = _ STEVAL-IHMO09V1 497-5513-ND Evaluation Board for Semitop®3* . 131.25 _ — 
EVAL5970D 497-4132-ND Evaluation Board for L5970... — | 13.20 _ _ STEVAL-IHM012V1 497-5861-ND Evaluation Board for Power Mosfet/8-pin 
EVALS972D 497-4741-ND Board for L5972D DC/DC Converter. — | 13:30) = = Microcontroller* 53.20 = = 
EVAL5973AD 497-4133-ND Evaluation Board for L5973. — 20 STEVAL-IHM013V1 ‘| 497-6407-ND Eval. Board for Vacuum Cleaner 347 — — 
EVALS973D 497-4134-ND Evaluation Board for L597; — GISeO STEVAL-IHMO17V1 | 497-6408-ND Eval. Board BLDC Sensorless Motor* 14375 — — 
EVAL5985 497-6387-ND Evaluation Board for L5985* —- iS STEVAL-IHTOO1V1 497-5514-ND Evaluation Board for Thermo Control* . 1970 — — 
EVAL6205N 497-5486-ND Evaluation Board for L6205N*.. — (250 STEVAL-IHTO02V1 497-5862-ND Evaluation Board for Thermo Control 
EVAL6206N 497-5487-ND Evaluation Board for L6206N*. — 25.00 = = ST7Ultralite MCU* 31.25 = 2S 
EVAL6206PD 497-4135-ND Evaluation Board for L6206.... 33.25 = 
FVALGO7N 7 PLCEELI Board for DC Motors or Stepper Motor aaa} cee STEVAL-IKAQO1V1 497-6367-ND Evaluation Board for STM32*.... 5054 — — 

. STEVAL-ILB001V2 497-6409-ND Eval. Board Bipolar Solution for PFC 53:20 
eee eae Pee ee ee ea ee — Se STEVAL-ILBOO4V1 ‘| 497-6232-ND Evaluation Board for ST7LITE1B, 

; : STP5NK60Z* 9.76 — — 
vitae en eae Sa er a ae a = STEVAL-ILCOO1V1 __|497-5576-ND Evaluation Board for HF TL Ballast* . ay 
EVAL62270R 497-6817-ND Evaluation Board for L62270* NE! ey ee STEVAL-ILLOO1V1 497-5071-ND Evaluation Board for Dimmable Drive URW 
EVAL62280R 497-6818-ND Evaluation Board for L62280* NEI 53.20 = =, STEVAL-ILLO02V3 497-6337-ND Eval. Board for 40 LED STPO8DP05* 65.17 _— _ 
EVALe229PD PACA RTS Eveluntion Board for Le209PD* — $320 — — | STEVAL-ILLOO2V4 — |497-6338-ND _ Eval. Board for 40 LED STPOBDPO5* an 2 S 
EVAL6235N 497-4935-ND Board for Brushless DC Motor.. — 26.60 ee STEVAL-ILLOO3V1 497-5070-ND Evaluation Board 32 LED Array... 34.58 = = 
EVL6562A-TM-80W | 497-6448-ND Evaluation Board for L65624* NEW! — 330 — — STEVAL-ILLOO3V2 497-6410-ND Eval. Board based on STP16CP05 — ee = 
EVAL6563-80W 497-5493-ND Evaluation Board for L6563* 325 — — STEVAL-ILLOO4V1 497-5081-ND Phase Control Dimmer Board — 3250 — — 
EVAL6563-400W 497-5854-ND Evaluation Board for L6563* 212.50 — = STEVAL-ILLO04V2 497-5515-ND Phase Control Dimmer Board — 94.58 = - 
EVAL6565-25W 497-6388-ND Evaluation Board for L6565* — 112.50 _— _ STEVAL-ILLOO5V1 497-5072-ND Evaluation Board for VIPer12A ine — | 64153: _ _ 
EVL6566A-75WADP | 497-6449-ND Evaluation Board for L6566A* NEW! — (9975) STEVAL-ILLOO6V1 497-5073-ND Evaluation Board for VIPer22A Off-Line.........— 5453 — — 
EVL6566B-40WSTB | 497-6450-ND Evaluation Board for L6566B* NEW! — 399 — — STEVAL-ILLOO7V1 497-5074-ND Eval. Board for High Intensity LED Driver . 41.23 — — 
EVL6566B-GOWFF 497-6451-ND Evaluation Board for L6566B* NEW! 30/90 es STEVAL-ILLOO8V1 497-5516-ND Evaluation Board for Cree LED Flashlight* ....— 30.00 —  — 
EVL6566B-65W 497-6452-ND Evaluation Board for L6566B* NEW! i STEVAL-ILLOO9V1 497-6250-ND RGB Control Board based on STPO4CM596 
EVAL6569 497-4738-ND Board for L6569 Lighting Application — | 13.30 _ _ 49.21 = = 
EVAL6574B 497-3823-ND Evaluation Board for HF TL Ballast — tC STEVAL-ILLOO9V3 497-6256-ND RGB Control Load Board with OSTAR 
EVAL6598-100W 497-5495-ND Evaluation Board for L6598* — 10000 — — Projection Module. 47388 — 
EVAL6599-90W 497-5497-ND Evaluation Board for L6599* 125.00 

- STEVAL-ILLOO9V4 497-6257-ND RGB Control Load Board with OSRAM Golden 
eee |) Beenie ne nes eg - - 
FVALee ggtiereatnrc Bee Bete cLeeiee ean == STEVAL-ILLO1OV1 ‘| 497-6411-ND Eval. Board based on L6902* 0468) 
EVALe668-STB ieee Ran Fvalicioribeard terrae nao 2 = STEVAL-LLO1V1 | 497-6225-ND RGB Control Board for LCD Backlighting Based 
EVAL6725 497-5500-ND __| Evaluation Board for L6725* 19.95 aon EEE nT le 3 

z J i * SS Al - | i- i i a 
Evens eae TS cog can” Board for F730 Kx" _ STEVAL-IPBOO1V1 —|497-5863-ND _ Evaluation Board, 2W SMPS/3-Phase 
EVAL6902D 497-4746-ND Board for L6902D Battery Charge 0 = = ESBT Breaker* C000) = 
EVAL6920D 497-4742-ND Board for L6920D Sync. Step-Up Converter 13:30) STEVAL-IPEQ02V1 497-5076-ND Evaluation Board Energy Mete — (co 
EVAL6920DB1 497-5503-ND Evaluation Board for L6920DB* 43.30 = Ss STEVAL-IPEOO3V1 497-5077-ND Evaluation Board Energy Mete: — | 4655 = = 
EVAL6924D 497-5504-ND Evaluation Board for L6924D* 13.30 — = STEVAL-IPEO04V1 497-5078-ND Evaluation Board Energy Meter* NEW! 55.86 _ _ 
EVAL6926D 497-4737-ND Board for L6926 Step-Down Regulator — 13.30 = = STEVAL-IPEO07V1 497-5517-ND Evaluation Board 1-Phase Energy Meter*. 59.85 _— — 
EVAL6928D 497-4745-ND Board for L6928 Step-Down Regulator — 20 — STEVAL-IPEOO8V1 497-6412-ND Evaluation Board for STPMO1/STR715FRO* ..— 335.00 — — 
EVAL692801 497-5505-ND Evaluation Board for L692801 *.... 1250) —  — STEVAL-IPROO1V1 —‘| 497-5518-ND Evaluation RFid Reader* — 12369 — — 
EVAL693201.2 497-5506-ND Evaluation Board for L6932DXXX 250 — — STEVAL-ISAQ01V1 497-4931-ND Board for 6W Dual Output Supply 
EVAL6932D1.8 497-5507-ND Evaluation Board for L6932D1.8* 12.50 — = using VIPer12A. 19.95 _— _ 
EVAL6932D2.5 497-5508-ND Evaluation Board for L6932D2.5* — 12:50 STEVAL-ISAQ04V1 497-5864-ND Eval. Board, Dual Output, using ViPer22A 62.51 - = 
EVALED7706 497-6445-ND Evaluation Board for LED7706* NEW! — | 13.30 - _ STEVAL-ISAQ05V/1 497-4932-ND Board for 1.8W Buck Topology 
EVALPM6680 497-6241-ND Evaluation Board for PM6680* — 125.00 _— _ Power Supply with VIPer12AS. 31.92 = = 
EVALPM6680A 497-6263-ND Evaluation Board for PM6680A* . — 125.00 _ - STEVAL-ISAO06V1 497-5082-ND Eval. Board for 6W Non-Isolated Fly-Bac 
EVALEMSB00A- HP AS7-6366/ND Evaluation Board tot PMESOOA 5 — poe ao == Topology Power Supply. 19:95 = = 

~ | ‘valuation Board PractiSpin..... — i —_ _— 7 i 7 7 ic 
EVALST7538DUAL  |497-5484-ND Eval. Board for Power Line Transcelver*...— 15000 — — | STEVALISAOO7V — |497-S0BS-ND Evaluation Board for $-Phase Power Supply 
EVALST7540-1 497-5485-ND Eval. Board for Power Line Transceiver* . 150.00 => = Y ‘i " ‘ ane 
EVALSTSR30-60W _| 497-6389-ND Eval. Board using L6668/STSR30 Ses = = SAC ieaeayt Focep as Design Boar using VIPers3.E* a8 mi 
EVALTSM1052 497-6242-ND Evaluation Board for TSM1052*.. — 32 — — ; : 
EVALVIPER17H-6W | 497-6446-ND Evaluation Board for VIPER17H* NEW!....— 73.15 — — STEVAL-ISADI2V1 eT aD Evaluation Board for 3-Phase Power Supply 
EVALVIPERI7L-7W | 497-6447-ND Evaluation Board for VIPER17L* NEW! 73.15 WAiLWIFOHMOSEETS 2s a 
ST1SO06DEMOBO12 497-5849-ND Demo Board for ST1SO6BPM12R* — 20.00 <=, ee, STEVAL-ISA013V1 497-4933-ND Board for VIPer53 Dual Output Off-Line 
ST1SO6DEMOBO33__| 497-5850-ND Demo Board for ST1SO6PM33R* — on Wide Range Power Supply AL23/° ie 
ST1SO9DEMOBO12 497-6244-ND Demo Board for ST1S09* — 25.00 = = STEVAL-ISA014V1 497-5084-ND Board for VIPer12A Travel Adaptor 3.6W 
STISO9DEMOBO33 ‘| 497-6243-ND Demo Board for ST1$09* — 0 M7229 
ST1S09IDEMOBO12 497-6251-ND Demo Board for ST1S09* — 25.00 = oes STEVAL-ISA015V2 497-5679-ND Evaluation Board for 3- Phase | Power Supply 
ST1SO9IDEMOBO33_ | 497-6254-ND Demo Board for ST1SO9IPUR* 3.00 — — with ESBT (100W)* = 
ST5R33DEMOBOARD | 497-5852-ND Demo Board for ST5R33MTR* 325 STEVAL-ISAO16V1 497-6414-ND Evaluation Board for L6565* 655 — — 
ST8ROOWDEMOBO9 | 497-6253-ND Demo Board for STSROOWPUR*. — %6 — — STEVAL-ISAO17V1 497-5680-ND Evaluation Board Power Supply for 
STCS1DEMO1 497-5960-ND Demo Board for STCS1P*..... — 2929 —- — based on L6565 (US-110V)* .. 4655 — — 
STEVAL-CBP001V2 497-6454-ND Evaluation Board for STFPC311* NEI — 55186 — _ STEVAL-ISA019V2 497-6339-ND Evaluation Board a ESBT Quasi-Resonant 
STEVAL-CBP002V1 | 497-6393-ND Evaluation Board for STFPC320* 314 — — Wide-Range SMPS* 845 — 
STEVAL-CCA001V1 | 497-6265-ND Demo Board based on TS4962MEIJT™......... -— 187 — — * RoHS Compliant (Continued) 
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H ' STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Microelectronics SNR ERTIGH BO kabe [continue Part No. Part No. Description Pkg. = 110100 
7 a" . " L6207PD013TR 497-4000-2-ND DMOS Dual Full Bridge 
STMicroelectronics Digi-Key “i Price Each Driver* . 36-Power SOIC 4343.40/600 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 —-'10__—*100 E-L6208D 497-4576-5-ND | DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA020V1 497-5519-ND Evaluation Board for 3.5W Battery Charger*.— 16.25 = = Stepper Motor* ...24-SOIC 13.30 12.31 9.31 
STEVAL-ISA021V1 497-5219-ND VIPer22A Single Output Evaluation Board, L6208D013TR 497-4001-1-ND DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA022V1 497-5520-ND Sanger eee AW power euro ae ee pleppel Motor: 248016 BIB SER NENTS 
STEVAL-ISA023V1 | 497-5865-ND Evalation Boar, 24W Positive Output, se L62080013TR CEG AD ‘San Bipolar pene SSERENRLAN 
using VIPer5. 25 = = REYES . ; a aay 
STEVALSAQ@8V2/487-5866-ND—|[Evltion Boar, 24W Negative Output ae hi SN Sopot Motors .....24-Power SOlc Meee ea 
STEVAL-ISAO24V1. | 497-5867-ND Eval. Board, 20A, 250ktiz using L6725 cies | ‘O208PD0ISTR St Ser kicmr  .......26-Power SOIC eae Me mr 
STEVAL-ISA025V1 497-5868-ND Eval. Board, 30A, 400kHz using L6730 87.78 [6208PD013TR 797-4214-2-ND DMOS Driver for Bipolar ——— = = = 
STEVAL-ISA026V1 497-5869-ND Eval. Board, 20A, 250kHz using L6732 63.84 = = Stepper Motor P 36-Power SOIC 8532.00/600 
STEVAL-ISA027V1 497-6259-ND Eval. Board, Single Phase, 20A, Step-Down, 6219 497-1426-5-ND Stepper Motor Driver. 24-Power Dip 4.49 368 3.11 
sTEvaL-isnogev:  WenEoeann Beet keene ra erro A (621908 497-3647-5-ND —_| Stepper Motor Driver. 24-S0IG 449 368 3.11 
‘300kHz using L6727" SHEP HOWM, aga L6219R013TR 497-4003-1-ND __| Stepper Motor Driver. 24-S0IC 6.24 512 4.32 
STEVAL-ISAQ29V1__| 497-6458-ND Eval. Board based on VIPER53-E* NEW!....— 126.35 — = — L6219R013TR BSTA00322: NDI) Stepper Motor Driver . 24-SOIC 2656.00/1,000 
STEVAL-ISAO30V1_ | 497-6255-ND Eva Board BW, -Pase SMPS for Metering a pele yom Ouad Darlington Switch 16-Power Dip FS CORRS same 
based on ESBT* NEW! 2am 86.45 ae Es L6221AD013TR 497-4004-1-ND Quad Darlington Switch . 20-SOIC 4.73 412 3.07 
srevaioas jsrsisio fear a 67 vgzwonam a mt an SS a 
5 75 q ; : kK 
STEVAL-ISA032V1 497-6416-ND Evaluation Boa L6225D 497-1430-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIC 6.67 6.09 4.82 
STP10NK60Z* 1635 — — L6225DTR 497-5343-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* . 20-SOIG 10.15 8.99 7.25 
x A y i * == L6225DTR 497-5343-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* . 20-SOIC 4640.00/1,000 
Se ences pao Evaluator eat eset He 7 Coete = es ge =. = L6225N 497-5344-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* ...20-Power Dip 10.33 915 7.38 
STEVAL-ISA042V1 | 497-6368-ND Evaluation Board based on ST1S03* — (4768) L6225PD poco Cg OMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA042V2 ‘| 497-6369-ND Evaluation Board based on ST1S03* — 4798 — — Driver 20-Power SOIC BRVASSEENZOMEO/S 
STEVAL-ISAO43V1___| 497-6419-ND Evaluation Board based on ST1S06* — | 4788 — L6225PDTR 497-5345-1-ND DMO Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA043V2 | 497-6420-ND Evaluation Board based on ST1S06* — 478 — — Driver* 20-Power SOIC 12.08 10.70 8.63 
STEVAL-ISA045V1 497-6370-ND Evaluation Board based on ST1S09* 4655 — — L6225PDTR 497-5345-2-ND | DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA045V2 497-6371-ND Evaluation Board based on ST1S09* OGG Driver* ; ; 20-Power SOIC 4347.00/600 
STEVAL-ISA046V1 497-6372-ND Evaluation Board based on ST1S09* — Weiss as L6226DTR 497-3362-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver .-24-SOIC_ 11.20 9.92 8.00 
STEVAL-ISA046V2 497-6373-ND Evaluation Board based on ST1S09* — 46.55 = _ L6226DTR 497-3362-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver: .- 24-SOIC 5120.00/1,000 
STEVAL-ISA047V1 497-6374-ND Evaluation Board based on ST1S03A* — [aeiss =r L6226N 497-5346-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* ....24-Power Dip 11.38 10.08 8.13 
STEVAL-ISA047V2 497-6375-ND Evaluation Board based on ST1S03A* 46.55 =— _ L6226PDTR 497-5347-1-ND DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA048V1 ‘| 497-6376-ND Evaluation Board based on ST8ROO* .. 655 — — Driver* ‘ 36-Power SOIC 13.13 11.63 9.38 
STEVAL-ISA048V2 ‘| 497-6377-ND Evaluation Board based on ST8ROOW™.........— 46.55 — — L6226PDTR 497-5347-2-ND ate Dual Full Bridge se Seee Sok Teac 
STEVAL-ISA053V1 497-6378-ND Evaluation Board for PM6680* — 93.10 = = river “Power . 
STEVAL-ISA053V2 497-6379-ND Evaluation Board for PM6680A* . 93.10 = — L6227DTR 497-3363-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STEVAL-ISBOO1V1 497-5682-ND Eval. Board for Cell Phone Battery Charger*.— 47.88 — — PWM Controller... -24-SOIC 12.25 10.85 8.75 
STEVAL-ISBO02V1 497-6421-ND Evaluation Board Digital Battery Charger L6227DTR 497-3363-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
Design* 62.51 _ _ PWM Controller... .. 24-SOIC 5600.00/1,000 
STEVAL-ISCO01V1 497-6422-ND Evaluation Board based on L6565* . — 78.47 - = L6227N 497-3648-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STEVAL-SQ002V1 497-6423-ND Evaluation Board based on ST72264G1* .....— 59.85 — PWM Current Controller 12.25 10.85 8.75 
STEVAL-PCCO01V1 497-5683-ND Evaluation Board for Full Speed L6227PD 497-5348-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM. 
USB-Serial Bridge? ... 26.60 _ _ Current Controller* ....36-Power SOIC 8.97 819 6.48 
STEVAL-PCC002V1 497-5521-ND Evaluation Board for Low Speed USB — 26.60 = = L6227PDTR 497-4006-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STEVAL-PCNO01V1 497-5577-ND Evaluation Board for USB Power Switch* .....— 63.84 = = PWM Current Controller........... 36-Power SOIC 13.65 12.09 9.75 
STEVAL-PSQ001V1 497-6425-ND Evaluation Board based on PM6680A*..... 103.74 = = L6227PDTR 497-4006-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STEVAL-SCMO01V1 —/ 497-5684-ND Demo Board for RTC M41T62 with ST7 PWM Current Controller.......... 36-Power SOIC 4914.00/600 
USB*... 30.59 Se L6228D 497-5349-5-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
STEVAL-TCSO01V1 497-6426-ND Evaluation Board based on STMPE2401 143.75 =_ =_ Motor* .24-SOIC 9.32 8.51 6.73 
STEVAL-TDEO01V1 497-5522-ND Evaluation Board for 100 Bast T* Mano; _ _ L6228DTR 497-3364-1-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
STEVAL-TLLOO1V1 497-6260-ND Evaluation Board LED Controller based on Motor... .-24-SOIC 14.18 12.56 10.13 
STLD40D* 38.57 — — L6228DTR 497-3364-2-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
STEVAL-TLLOO2V1 497-6239-ND Evaluation Board Flash Driver based on Motor......... .- 24-SOIC 6480.00/1,000 
STCFO1* 935.9 L6228N 497-5350-5-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
STEVAL-TLLOO3V1 497-6235-ND Evaluation Board Power Flash Driver based Motor* 24-Power Dip 14.35 12.71 10.25 
on STCF02* Gilf L6228PD 497-5351-5-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
STEVAL-TDROO1V1 497-6456-ND Evaluation Board, AB-54003L-512* NEW! — 170.00 = = Motor* 36-Power SOIC 10.86 9.92 7.84 
STEVAL-TDRO03V1 497-6457-ND Evaluation Board, AB-54003L-512* NEI 162.50 = — L6228PDTR 497-4007-1-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
STEVAL-TSPOO1V1 497-6427-ND Evaluation Board for STHS4257A/L6565D* 99.75 = _ Motor......... 36-Power SOIC 16.52 14.64 11.80 
STUSBO3EDEMOBO _| 497-5853-ND Demo Board for STUSBO3EQR* 9310 — — [6228PDTR 497-4007-2-ND  |DMOS Driver for Bipolar Stepper 
Motor... 36-Power SOIC 5947.20/600 
' L6229D 497-5839-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
ll | { Di DC Motor ... ..24-S0IC 10.35 9.45 7.47 
Icroe eC Tonics L6229DTR 497-4008-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each DC Moto: 24-SOIC 15.75 13.95 11.25 
paciNos EaciNs Descontinn i) [62290TR 497-4008-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
E-AVS1ACP08 497-4551-ND Auto Voltage Switch* 546 448 3.78 DC Motor . 24-SOIC 5738.00/1,000 
L292 497-1388-5-ND Switch-Mode Driver for DC L6229N 497-5840-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
Motors.. ... 15V-Multiwatt 9.06 8.03 6.47 DC Motor* 24-Power Dip 15.93 14.11 11.38 
L293B 497-1389-5-ND Push-Pull 4-Channel Driver 16-Dip 468 3.84 3.24 L6229PD 497-5841-5-ND DMOS Driver S 
L293D 497-2936-5-ND Push-Pull 4-Channel Drive 16-Dip 6.24 512 432 DC Motor* ... 22) 10:25) Bail 
E-L293DD013TR 497-4553-1-ND Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes* ....20-SOIC 5.37 4.68 3.49 L6229PDTR 497-4215-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L293E 497-3622-ND Push-Pull 4 Channel Driver... 0-PowerDip 8.39 688 5.81 17.08 15.13 12.20 
L294 497-2938-5-ND Switch-Mode Solenoid Driver .. 1-Multiwatt 7.18 5.89 4.97 L6229PDTR 497-4215-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L295 497-1391-5-ND Dual Switch-Mode Solenoid DC Motor 36-Power SOIC 6148.80/600 
Driver... 15-Multiwatt 11.38 10.08 8.13 L6234PD 497-2944-5-ND 3-Phase Motor Driver. ..20-SOIC_ 11.04 10.08 7.97 
L297D 497-3623-5-ND Stepper Motor Controlle .20-SOIC 9.43 8.61 6.81 L6234PD013TR 497-5352-1-ND 3-Phase Motor Driver* 20-Power SOIC 16.80 14.88 12.00 
L297D013TR 497-3623-1-ND Stepper Motor Controle -20-S0IC 14.35 12.71 10.25 L6234PD013TR 497-5352-2-ND 3-Phase Motor Driver*.............. 20-Power SOIC 6048.00/600 
L297D013TR 497-3623-2-ND Stepper Motor Controlle .20-SOIC 5228.00/1,000 L6235D 497-4009-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L297/1 497-1394-5-ND Stepper Motor Controlle 20-Dip 15.05 13.33 10.75 DC Motor ...24-SOIC 13.34 12.34 9.34 
L298HN 497-2940-5-ND Dual Full-Bridge Drive: 5-Multiwatt 6.63 5.44 4.59 L6235D013TR 497-4009-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L298N 497-1395-5-ND Dual Full-Bridge Driver* 5-Multiwatt 6.05 4.96 4.19 DC Motor. ...24-SOIC 20.70 18.77 14.89 
L298P013TR 497-3624-1-ND Dual Full-Bridge Driver 20-Power SOIC 9.52 8.44 6.80 L6235D013TR 497-4009-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L298P013TR 497-3624-2-ND Dual Full-Bridge Drive: 3427.20/600 DC Motor .. 24-SOIC 10028.50/1,000 
E-L6201PSTR 497-4568-1-ND DMOS Full Bridge Driver* 13.37 11.85 9.55 L6235N 497-5353-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
E-L6201PSTR 497-4568-2-ND DMOS Full Bridge Driver* 4813.20/600 DC Motor* ... 24-Power Dip 20.70 18.77 14.89 
L6203 497-1421-5-ND DMOS Full Bridge Driver* .... geomet iL Gan 2:25 L6235PD 497-5354-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L6205D013TR 497-3998-1-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 16.56 14.67 11.83 DC Motor* ... 36-Power SOIC 15.10 13.97 10.57 
L6205D013TR 497-3998-2-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 7568.00/1,000 L6235PD013TR 497-4010-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L6205N 497-4209-5-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 16.56 14.67 11.83 DC Motor 36-Power SOIC 24.16 21.90 17.37 
L6206D013TR 497-3999-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver... 24-SOIC 16.80 14.88 12.00 L6235PD013TR 497-4010-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L6206D013TR 497-3999-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver... 7680.00/1,000 36-Power SOIC 5753.10/600 
L6206PD013TR 497-3643-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver... 18.08 16.39 13.00 L6258E 497-1433-5-ND PWM Controlled, High Current DMOS 
L6206PD013TR 497-3643-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* ..36-Power SOIC 6780.00/600 Universial Motor Driver............ 36-Power SOIC 15.75 13.95 11.25 
L6207D013TR 497-3644-1-ND DMOS Dual Full Bridge Drive: 24-SOIC 10.60 9.81 7.42 L6258EX 497-3702-5-ND PWM Controlled, High Current DMOS 
L6207D013TR 497-3644-2-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 24-SOIC 6625.00/1,000 Universial Motor Driver............36-Power SOIC 15.75 13.95 11.25 
E-L6207D013TR 497-4572-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver .24-SOIC 10.60 9.81 7.42 L6370D013TR 497-4011-1-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent 
E-L6207N 497-4573-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* ....24-Power Dip 10.90 10.09 7.63 Power Switch... 20-Power SOIC 15.75 13.95 11.25 
L6207PD 497-4000-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* .... 36-SOIC 11.40 10.55 7.98 L6370D013TR 497-4011-2-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent 
L6207PD013TR 497-4000-1-ND DMOS Dual Full Bridge Power Switch... a .... 20-Power SOIC 3510.00/600 
Driver*.... 36-Power SOIC 18.24 16.53 13.11 * RoHS Compliant (Continued) 
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ini ® INDUSTRIAL (Continued) STH | t INTERFACE 
ST STHicroelectronics Digi Reel RoHS Compliant Parts Available ST icroe eC {Onis RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description if 10 = 100 
L6374FP013TR 497-4012-1-ND —_| Industrial Quad Line Drive .20-SOIC 15.05 13.33 10.75 L603C 497-3639-ND 5V, Darlington Array .. 3.28 258 2.19 
L6374FP013TR 497-4012-2-ND _| Industrial Quad Line Drive .20-S0IC 6880.00/1,000 ST26C31BDR 497-2063-1-ND _| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Drive 1.08 84 72 
16375D013TR 497-4013-1-ND —_|0.5A Industrial Intelligent Power $126C31BDR 497-2063-2-ND —_| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.. 16-SOIC 4080.00/2,500 
Switch... 585 480 4.05 $126C31BN 497-2064-5-ND —_| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.....16-Dip 1.85 1.44 1.23 
$126C31BTR 497-2065-1-ND _| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver....16-TSSOP__1.16 92.79 
L6375D013TR 497-4013-2-ND 0.5A Industrial Intelligent Power 
Switch... * 2490.00/1,000 ST26C31BTR 797-2065-2-ND __|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver... 16-TSSOP 1781.25/2,500 
rena - : $126C32ABDR 497-2066-1-ND —_| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver..16-SOIC 1.08 84 72 
L6376D019TR SIASEESATHLD ee eects Quad ae soc Mareen $T26C32ABDR 497-2066-2-ND _|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver . 16-SOIC 1080.00/2,500 
SET MEN ass rower: k : : ST26C32ABTR 497-2068-1-ND —_|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr...16-TSSOP 1.29 1.02 87 
L6376D013TR 497-3365-2-ND ne See Driver, Quad ee ein San aneOn ST26C32ABTR 497-2068-2-ND _|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr... 16-TSSOP 1312.50/2,500 
igsvan ‘payeisan 1M Byte aa Oia InkIGaE ower: Hak $T75C176BDR 497-2125-1-ND _|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 4410 336 2.84 
Brae Rig eae DUNST ERnigen ST75C176BDR 497-2125-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 3360.00/2,500 
Power Switch “ 4.64 4.05 3.01 $T202BTR 497-2049-1-ND —_|5V, RS-232 Multi-Channel Driver 
L6377D013TR 497-5355-1-ND _|0.5A High-Side Driver Intelligent and Receiver. 1G-TSSOP 142 113 96 
Power Switch* 671 5.51 4.65 $1202BTR 497-2049-2-ND —_|5V, RS-232 Multi 
L6377D013TR 497-5355-2-ND 0.5A High-Side Driver Intelligent and Receiver .16-TSSOP 1443.75/2,500 
Power Switch* 6450.00/2,500 ST202EBWR 497-5844-1-ND 5V, RS-232 Transceiver* 16-SOIC 1.89 1.50 1.28 
L6384D013TR 497-4014-1-ND __| High Voltage Half Bridge Driver 5.85 4.80 4.05 $T202EBWR 497-5844-2-ND —_|5V, RS-232 Transceiver* 16-SOIC 836.00/1,000 
(6384D013TR 497-4014-2-ND | High Voltage Half Bridge Driver ... 4800.00/2,500 ST202ECWR 497-2052-1-ND _|5V, RS-232 Transceiver . 16-SOIC 1.85 1.47 1.25 
L6384E 497-6211-5-ND High Voltage Half Bridge Driver* .. 315 248 210 $T207EBPR 497-6179-1-ND 5V, RS-232 Transceiver ® 24-SSOP 3.28 2.58 2.19 
L6384ED013TR 497-6212-1-ND —_| High Voltage Half Bridge Driver. 3.15 2.48 2.10 ST207EBPR BOO Nies2 NURS SV, RS-232 Transcelver’ 24-S80P ABE2 SMSO 
L6384ED013TR 497-6212-2-ND High Voltage Half Bridge Driver* .. 3000.00/2,500 ST232ABDR 497-2054-1-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 1.55 1.23 1.05 
uss 70 _ a po Sr SS ee oe 
16385D013TR 497-3650-1-ND | High Voltage High/Low Side Drive 291 243 2.04 STD3ACDR ore ceo IAM SV’ RS-232 Drivev/Revehver ee piensa 
rae pectin sah ete Hoe ene Aula ae an Bae ST232ACW 497-3012-5-ND _|5V, RS-232 Driver/Receiver 1.65 138 1.16 
5) 7-6213-5- igh Voltage High/Low Side Driver’ PLO se: : Daas pad a - ; 7 ; 5 
tseeoose asap rnd |Hghtoeahion seers OSE Si, aaa aro | SUR, «(PANIES Ey ASTECMMATH Omwtaoer JED 9018 1 
L6385EDO13TR CURD ZIA2N Eas High Voltage High/Low Side Driver? ... 3000.00/2,500 ST232BTR 497-2057-2-ND —_|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr.... 16-TSSOP 2800.00/2,500 
L6386D013TR 497-3651-1-ND | High Voltage High/Low Side Driver....... 4.32 376 2.80 $1232BW 497-3729-5-ND —_|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receiver...16-SOIC 210 1.75 1.47 
16387 497-5782-ND High Voltage High/Low Side Driver* 4.05 3.53 2.63 $1232BWR 497-3729-1-ND__|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receiver...16-SOIC_ 2.94 2.31 1.96 
L6387D 497-5357-5-ND High Voltage High/Low Side Driver* 4.05 3.53 2.63 $1232BWR 497-3729-2-ND 5V, RS-232 Multi-Channel 
L6387DTR 497-4015-1-ND —_| High Voltage High/Low Side Drive 4.05 3.53 2.63 Driver/Receiver. 1225.00/1,000 
L6387DTR 497-4015-2-ND __|High Voltage High/Low Side Drive! 4800.00/2,500 $1232CN 497-3017-5-ND —_|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receive 273 215 1.82 
L6387E 497-6217-5-ND | High Voltage High/Low Side Driver* 345 248 2.10 ST232EBDR 497-2058-1-ND __| 5V, RS-232 Transceiver . 2.23 1.75 1.49 
L6387ED013TR 497-6218-1-ND —_/ High Voltage High/Low Side Driver* 315 248 2.10 ST232EBDR 497-2058-2-ND_|5V, RS-232 Transceiver. 2120.00/2,500 
L6387ED013TR 497-6218-2-ND —_| High Voltage High/Low Side Driver* 3000.00/2,500 ST232EBTR 497-2060-1-ND —_5V, RS-232 Transceiver. 16-TSSOP 2.23 1.75 1.49 
16388 497-5358-5-ND —_| High Voltage High/Low Side Driver* ..8-MiniDip 4.49 3.68 3.11 ST232EBTR 497-2060-2-ND _|5V, RS-232 Transceiver . .16-TSSOP 2120.00/2,500 
L6506 497-2945-5-ND _| Current Controller for Stepping Motor.....18-Dip 7.02 5.76 4.86 ST232ECWR 497-2062-1-ND —_/5V, RS-232 Transceiver. 273 215 1.82 
L6506D013TR 497-3652-1-ND |Current Controller for Stepping Motor..20-SOIC_ 7.49 6.15 5.19 ST232ECWR 497-2062-2-ND | 5V, RS-282 Transceiver ; 1137.50/1,000 
: ST485ABDR 497-2082-1-ND__|HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 488 4.00 3.38 
L6506D013TR 497-3652-2-ND Current Controller for Stepping Motor .. 20-SOIC 3187.20/1,000 7 
ST485ABDR 797-2082-2-ND __[HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 4687.50/2,500 
TG560AD poet amg owe! Factor Corrector. gy Sh) TS ST485BDR 497-3733-1-ND SV, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 176 140 119 
L6201013TR 497-3640-1-ND | DMOS Full Bridge Drive 13.02 11.54 9.30 CES es b Nel : : : 
ieoiGiate PSone MR DMOs bull Brides Dit ORG ST485BDR 497-3733-2-ND —_|5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 1793.75/2,500 
ieee EE eee Eel suede ST485CDR 497-3734-1-ND —_|5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 155 123 1.05 
L6451013TR 497-4016-1-ND _/28-Channel Ink Jet Driver 13.27 11.75 9.48 ST485CDR 497-3734-2-ND _|5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 1575.00/2,500 
L6451013TR 497-4016-2-ND | 28-Channel Ink Jet Driver . 3979.50/500 ST485EBDR 497-2083-1-ND —_|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 181 143 1.22 
SERC816 497-3662-ND Sercos Interface Controller 54.23 52.36 41.14 ST485EBDR 497-2083-2-ND —_| LP, RS-485/RS-422 Transceiver 1837.50/2,500 
SERC816/TR 497-3374-1-ND Sercos Interface Controlle: 54.23 52.36 41.14 ST485ECDR 497-3735-1-ND 5V, Low Power, RS-485/RS-422 
SERC816/TR 497-3374-2-ND Sercos Interface Controlle 17765.00/500 Transceiver, ESD Protection... SOV anlonecror 
TD2201D 497-2156-5-ND _| Gate Driver. 794. 153 1.31 ST485ECDR 497-3735-2-ND —_|5V, Low Power, RS-485/RS-422 
TD2201DT 497-5416-1-ND 1.94 153 1.31 Transceiver, ESD Protection 4875.00/2,500 
TD2201DT 497-5416-2-ND 1968.75/2,500 ST485ERBDR 497-2085-1-ND LP, RS-485/RS-422 Transceiver 683 5.60 473 
TD2211D 497-2157-5-ND Gate Driver. 1.94 153 1.31 ST485ERBDR 497-2085-2-ND LP, RS-485/RS-422 Transceiver 5600.00/2,500 
mse vee va ee 20 | Seen (Seto |i muna mca i oi 
Ooo Ie ears a Oe ge Ol, | sian —_(eramepand_[Lasaaons ttre snoaoz 
nese ; ST490ABDR 497-2091-1-ND _|LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 294 231 1.96 
TD3501DT 497-4053-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 4.29 352 297 SU TCOREDR PE PSCOOMIGII LP’ LIS) RS-ABE/RS 499 Tron SARTRE 
TD350|DT 497-4053-2-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 4125.00/2,500 ahs ranseetvel ele 
7Das1IDT ee Cet acvanced IGBT/MOSFET Driver DER AGA IGS STA91ACN 497-4652-5-ND —_| LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 279 233 1.96 
: : : : ST1480ABDR 497-2046-1-ND —_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 468 3.84 3.24 
TD351IN 497-4440-5-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 2.52 1.98 1.68 ST1480ABDR 497-2046-2-ND__|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 4500.00/2,500 
TO352IDT 497-4676-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 1.76 1.40 1.19 ST1480ABN 497-2047-5-ND _|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.24 282 240 
TD3521DT 497-4676-2-ND —_| Advanced IGBT/MOSFET Driver 1793.75/2,500 ST1480ACDR 497-3726-1-ND —_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 4.29 352 2.97 
TDAO161DP 497-2158-5-ND —_| Proximity Detector 5.07 4.16 3.51 ST1480ACDR 497-3726-2-ND —_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver.......... 4125.00/2,500 
TDA0161FP 497-2159-5-ND Proximity Detector..... 5.07 4.16 3.51 S13222BTR 497-5845-1-ND 3V to 3.6V, Low Power, RS-232 
TDEO160FPT 497-5417-1-ND Proximity Detectors* 6.36 5.22 4.41 Driver/Receiver* ley 20 rid 
TDEO160FPT 497-5417-2-ND —_| Proximity Detectors* 6112.50/2,500 $13222BTR 497-5845-2-ND _[3V to 3.6V, Low Power, RS-232 
TDE1707BFPT 497-3674-1-ND __| Intelligent Power Switch 761 6.24 5.27 Driver/Receiver® ... .20-TSSOP 2047.50/2,500 
TDE1707BFPT 497-3674-2-ND _| Intelligent Power Switch 6880.00/2,500 $13232BWR 497-5242-1-ND _|3V to 5.5V, Low Power, 
TDE1707DFT 497-5169-1-ND __| Intelligent Power Switch*. 6.24 5.12 4.32 Driver/Receiver* -16-SOIC 3.90 3.20 2.70 
ne a a se rome oe femme, | SERN REN ominiaer 18800 seam 
7 7-5769-1-| telligent itch* ' i j ie Mutt 
pity veh ci Bones meee $732320DR 497-3731-1-ND __|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver...16-SOIC 2.90 228 1.94 
TDE1708DFT 497-5769-2-ND Intelligent Power Switch*. 7762.50/4,500 . : 
Senate faa $13232CDR 497-3731-2-ND —_|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver ... 16-SOIC 2760.00/2,500 
TDE1737DP 497-5322-5-ND Relay and Lamp Driver 7.88 6.47 5.46 ST3232CWR 497-5243-1-ND 3V-5 SV. Low Power, RS-232 
TDE1737FP 497-5418-5-ND Relay and Lamp Driver* 7.88 647 5.46 Driver/Receiver® Z 16-SOIC 3.57 281 2.38 
TDE1737FPT 497-5419-1-ND Relay and Lamp Driver 7.88 647 5.46 $T3232CWR 497-5243-2-ND 3V-5.5V, Low Power, RS-232 ~ 5 : : 
al feet ara see a ae nee ; Pec ers Driver/Receiver 16-SOIC 1487.50/1,000 
Bade Sy aD ; : : ST3232EBPR 497-4312-1-ND _[3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver..16-SSOP 3.51 3.06 2.28 
TDE1747FP 497-5421-5-ND —_| Relay and Lamp Driver* 788 6.47 5.46 S13232EBPR 497-4312-2-ND —_|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver .. 16-SSOP 2334.15/1,350 
TDE1787ADP 497-5422-5-ND__| Relay and Lamp Driver* 13.48 11.94 9.63 $T3232EBWR 497-2072-1-ND | 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver...16-SOIC 3.51 3.06 2.28 
TDE1787DP 497-5423-5-ND _| Relay and Lamp Driver* 980 868 7.00 ST3232ECWR 497-2073-1-ND —_|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver...16-SOIC 4.68 3.84 3.24 
TDE1798DP 497-2184-5-ND —_|0.5A, Intelligent Power Switch . 973 862 6.95 ST3232ECWR 497-2073-2-ND _|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver ... 16-SOIC 1992.00/1,000 
TDE1897CDP 497-5424-5-ND —_|0.5A, High-Side IPS Driver* . 9.80 8.68 7.00 §13237EBDR 497-20744-ND _[3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 
TDE1897RDP 497-2185-5-ND —_|0.5A, High-Side IPS Driver. 741 6.08 5.13 Transceiver... -28-S0IG 4.32 3.76 2.80 
TDE1897RFPT 497-5194-1-ND__|0.5A, High-Side IPS Driver* . 8.75 7.75 6.25 $13237EBDR 497-2074-2-ND _|3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 
TDE1898CDP 497-5425-5-ND | 0.5A, High-Side IPS Driver* . 10.85 9.61 7.75 Transceive 28-SOIC 2128.00/1,000 
TDE1898RDP 497-5426-5-ND 0.5, High-Side IPS Driver* . 8.97 7.36 6.21 ST3241ECDR 497-4779-1-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, 
TDE1898RFPT 497-5233-1-ND —_|0.5A, High-Side IPS Driver* . 897 7.36 6.21 Transceiver, ESD Protected 4.29 3.52 2.97 
TDE1898RFPT 497-5233-2-ND —_|0.5A, High-Side IPS Driver* . 3818.00/1,000 ST3241ECPR 497-4947-1-ND | 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
TDE3247FPT 497-5323-1-ND___| Relay and Lamp Driver* 6.55 5.38 4.54 SraeHieGiA repcempocty RARE ee eae 28-SS0P TSR ety 
TDE3247FPT 497-5323-2-ND _| Relay and Lamp Driver* -14-S0IC 6300.00/2,500 Tiatccahior FSD Pickected 98-SSOP 2338.88/1,350 
E-TEA3717DP 497-5056-5-ND Stepper Motor Driver*.. 3.57 2.81 2.38 ST3243BTR 497-4768-1-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232. rae 
Transceiver... 3.24 282 2:10 
NERTIAL HIGH PERFORMANCES ST3243CPR 497-3732-1-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
icroe eC ronies RoHS Compliant Parts Available Transceiver... 3.90 3.20 2.70 
. $13243CPR 497-3732-2-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
STMicroelectro! Re Price Each Transceiver... 1795.50/1,350 
Part No. Description Pkg. 1 10 _—*100 ST3243EBJR 497-2077-1-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
LIS2L02AQ 497-4025-ND Dual Axis Linear Accelerometer .............. 44-QFN 9.20 840 6.64 Transceiver... 468 3.84 3.24 
LIS3LVO2DL 497-5531-ND LP Three Axis Linear Accelerometer*.....16-LGA 18.88 17.11 13.57 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ST STMictoelectronics | aigi@Reet’ Pee aan e ine 


ST STiictoelectronics Digi Reel” | INTEREACE (Continued) | 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
2077-24 ? EMIFO1-10005W5 | 497-3708-1-ND _|1 Line EMI Filter* S0T-323-5 1.25. 99 85 

lee ga1e20TT END pend eae ieee 28-Flip-Chip ARTNATDETD EMIFO1-10005W5 ‘| 497-3708-2-ND _—_|1 Line EMI Filter* 1522.50/3,000 
ao raTh FO POOT INEM 3) io 5.5 400Kbag BSR ini EMIFO2-MICO2F2 497-3782-1-ND —_|2 Lines EMI Filter, ESD Protection .......Fl 1.29 102 87 
Ms Ps, EMIFO2-MICO2F2 497-3782-2-ND —_|2 Lines EMI Filter, ESD Protection . 2625.00/5,000 
Transceiver 28-TSSOP 3.36 2.64 2.24 EMIFO2-MICO3C2 497-5902-1-ND _|2 Lines EMI Filter, ESD Protection ipChip 1.29 1.02 87 

STS243EBTR 20 SNC ie 8V t0 5.5V, 400Kbps, AS-232 EMIFO2-MICO3C2 | 497-5902-2-ND |2 Lines EMI Filter, ESD Protection®...5-Flip Chip 2625.00/5,000 
Transceiver 28-TSSOP 3200.00/2,500 EMIFO2-USBO1F2 497-5333-1-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection*...8-Flip Chip 1.29 1.02 87 

$13243ECDR 497-4767-1-ND | 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 EMIFO2-USBO1F2 497-5333-2-ND —|2 Lines EMI Filter, ESD Protection*..8-Flip Chi 2625.00/5,000 
Transceiver 3.78 297 252 EMIFO2-USBO5C2 497-4613-1-ND __|2 Lines EMI Filter, ESD Protection 1.29 102 87 

$13243ECDR 497-4767-2-ND _|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 EMIFO2-USBO5C2 497-4613-2-ND __|2 Lines EMI Filter, ESD Protection 2625.00/5,000 


Transceiver 1215.00/1,000 EMIFOS-SIMOT 497-3709-1-ND |S Lines EMI Filter 1299 85 
$13384EBDR 497-2079-1-ND _|3V to 5.5V, Low Power, Up to 250Kbps, EMIFO3-SIMO1 497-3709-2-ND [3 Lines EMI Filter 1850.00/5,000 
RS-232 Transceiver... 978° 297) 2152 EMIF04-VIDO1F2 497-4614-1-ND 4 Lines Low Capa 
ESD Protection* ae 1.08 85.73 
SISHeSEBDH Bore Oe Ua AL ag) 9-3V, Up to 12Mbps, RS-AB5/RS-420, EMIFO4-VIDO1F2 ‘|. 497-4614-2-ND _|4 Lines Low Capacitance EM Filter, 
Transceiver 449 368 3.11 


ESD Protection* 


2187.50/5,000 


$T7538P013TR 497-4316-1-ND Power Line FSK Transceiver .. 17.28 15.66 12.42 5 = = 7 : 
S17538P013TR 497-4316-2-ND | Power Line FSK Transceiver . 6750.00/1,000 EMIFOE-MSOOTF2 ea pines cia iter ESD te-lip Chip 1.72 196 1.16 
$17538Q 497-5525-ND Power Line FSK Transceiver* 10.80 9.99 7.56 EMIFO6-MSD01F2 497-5903-2-ND 6 Lines EMI Filter, : 7 i 
ST7538QTR 497-5526-1-ND Power Line FSK Transceiver* .. 17.28 15.66 12.42 Protection* .. 6-Flip Chip 3500.00/5,000 
$17538QTR 497-5526-2-ND Power Line FSK Transceiver* 8370.00/1,000 EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-1-ND 6 Lines Low Capacitance EMI Filter* TS ake 
ST7540TR 497-5528-1-ND | Power Line FSK Transceiver*.. 16.16 14.65 11.62 EMIFO6-VIDOTF2 497-4543-2-ND __|6 Lines Low Capacitance EMI Filter* 3062.50/5,000 
ST7540TR 497-5528-2-ND Power Line FSK Transceiver* 17675.00/2,500 $T1284-01A8 497-2565-5-ND Single Termination Network? ..... 3.99 314 2.66 
ST8004CDR 497-4318-1-ND SmartCard Interface. 468 3.84 3.24 $T1394-01SC6 497-3725-1-ND IEEE1394 One Port Cable Termination Network 

with ESD Protection* SOT-23-6 113 98 75 
ST8004CDR Poise e 2 NOR SmartCard Interfac 1992.00/1,000 $TOD2540PMR 497-6131-1-ND __| Passive Matrix OLED Power Supply 394 324 273 
$T8024CDR 497-4763-1-ND | SmartCard Interfac 340 268 2.27 : : 

ST8024CDR 497-4763-2-ND SmartCard intarfac 1417.50/1,000 STOD2540PMR 497-6131-2-ND Passive Matrix OLED Power Supply* 4545.00/3,000 
peepee Rea RIM sAultio\s RS-239 orvagih a Gh USBDFO1W5 497-3086-1-ND EMI Filter and Line Termination . 79 62 53 
75185 ARIE ultiple RS-282 Driver/Receive di 5 USBDFO1W5 497-3086-2-ND | EMI Filter and Line Termination . 950.40/3,000 

$175185CDR 497-2121-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 340.00/1,000 USBDFO2W5 497-3742-1-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
$T75185CPR 497-2122-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver... 1.98 1.57 1.34 Downstream Ports... ...90T-323-5 1.55 1.23 1.05 
$175185CTR 497-5846-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver* 81 63 54 USBDFO2W5 497-3742-2-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
$175185CTR 497-5846-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver* 810.00/2,500 Downstream Ports... SOT-323-5 1436.40/3,000 
ST75285CTR 497-2123-1-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receive B-TSSOP 2.94 2.31 1.96 USBUFO1P6 497-3282-1-ND —_/ EMI Filter/Line Termination SoT-666 90 70 6 
STOTGO4EQTR 497-5128-1-ND__| USB-OTG Full-Speed Transceiver 24-QFN 4.68 3.84 3.24 USBUFO1P6 497-3282-2-ND —_/ EMI Filter/Line Termination* SOT-666 1080.00/3,000 
STOTGO4EQTR 497-5128-2-ND | USB-OTG Full-Speed Transceiver 7200.00/4,000 USBUFOIWE vee OB eth Ome EM! Filter and Line Termination... SOT-323-6L (SS iamne2 im: 
STLVD111 BFR 497-2146-1-ND__| Programmable Low Voltage 1:10 Diff. USBUFOTWE 497-3087-2-ND | EMI Filter and Line Termination ..... SOT-323-6L 1890.00/3,000 
; USBUFO2W6 497-3743-1-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
LVDS Clock Driver... E 36.98 35.70 28.05 Upstream Ports* S0T-323-6 108 484 72 
STLVDSO50BDR 497-2147-1-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 3.78 2.97 2.52 USBUFO2W6 497-3743-2-ND _|EMI Filter and Line Termination for USB : : : 
STLVDS32BDR 497-2148-1-ND _|HS Differential Line Receiver... .16-SOIG 255 213 1.79 Upstream Ports*.. __ SOT-323+6 1296.00/3,000 
STLVDS32BTR 497-4748-1-ND HS Differential Line Receiver............. 16-TSSOP 3.38 2.94 219 
STLVDS385BTR 497-2150-1-ND | +3.3V, Prog. LVDS TX 24-Bit FPD 
Link-85MHz 11.20 9.92 8.00 H i : MEMORY 
STLVDS385BTR 497-2150-2-ND —_| +3.3V, Prog. LVDS TX 24-Bit FPD RoHS Compliant Parts Available 
Link-85Mkz..... 9280.00/2,000 STMicroelectronics Digi-Key ee Price Each 
STLVDS3486BDR 497-2149-1-ND | High Speed, Differential Line Receiver..16-SOIC 4.88 4.00 3.38 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 
STPMO1FTR 497-4762-1-ND Prog. Single Phase Energy EPROM 
Metering IC 20-TSSOP 10.00 9.25 7.00 M27C64A-10F1 497-1684-5-ND | 64K-Bit (8Kb x 8), 100nS, UVEPROM...28-FDip 11.90 9.76 7.63 
STPMO1FTR 497-4762-2-ND —_| Prog. Single Phase Energy M27C64A-15F1 497-1685-5-ND | 64K-Bit (8Kb x 8), 150nS, UVEPROM...28-FDip 10.14 8.32 6.50 
Metering IC 20-TSSOP 15500.00/2,500 M27C64A-20F1 497-1686-5-ND | 64K-Bit (8Kb x 8), 200nS, UVEPROM...28-FDip 11.90 9.76 7.63 
STPM11ATR 497-5984-1-ND Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 6.24 512 4.32 M27C256B-10F1 497-1642-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 100nS, ' 
STPM11ATR 497-5984-2-ND —_| Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 6000.00/2,500 UV EPROM -28-FDip 6.44 5.28 4.46 
STPM12ATR 497-5985-1-ND Single Phase Energy Metering IC* .. 6.24 512 4.32 M27C256B-12F1 497-1646-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 
STPM12ATR 497-5985-2-ND —_| Single Phase Energy Metering IC* .... 6000.00/2,500 UV EPROM 6.44 5.28 4.46 
STPM13ATR 497-5986-1-ND __| Single Phase Energy Metering IC* ..... 6.24 512 4.32 M27C256B-12F6 497-1647-5-ND Sa x8), 120nS, Die aan ae 
STPM13ATR 497-5986-2-ND Single Phase Energy Metering IC* ... 6000.00/2,500 5 » eB . “Bi i : b 
STPM14ATR 497-5987-1-ND Single Phase Energy Metering IC* ... 6.24 512 4.32 Me7cenee:13hi polos heer x8), 150n8, 644 528 4.46 
STPM14ATR 497-5987-2-ND Single Phase Energy Metering IC* .... 6000.00/2,500 7 I BERLE Bi : : : 
STSMIA832TBR 497-5147-1-ND _|1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line Mer C2seB S08 acca “och Bi (S2KD x 8), Ons, gee eda ane 
Receiver* 546 448 3.78 F . i p 
M27C512-10F1 497-1667-5-ND —/512K-Bit (64Kb x 8), 100nS, 
STSMIA832TBR 497-5147-2-ND 1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line UV EPROM 6.83 5.60 4.73 
Receiver* .... 6272.00/3,500 M27C512-12F1 497-1671-5-ND —_/512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, 
STUSBO2EOR 497-4983-1-ND __| USB Transceiver 16-QFN 108 85 73 UV EPROM 683 560 473 
STUSBO2EQR 497-4983-2-ND USB Transceiver 16-QFN 1312.50/3,000 M27C512-15F6 497-1676-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, 


ULN2001A 497-2340-5-ND Seven Darlington Array* NEW! 


ULN2001D1013TR 497-2341-1-ND Seven Darlington Array .. 
ULN2001D1013TR 497-2341-2-ND Seven Darlington Array .. 


16-Dip Bly tds) RY UV EPROM 
.16-SOIC CT OS M27C512-70C6 497-1678-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 
-16-SOIC 945.00/2,500 OTP EPROM 


7.22 5.92 5.00 


3.33 262 2.23 


ULN2002A 497-4549-ND Seven Darlington Array* OSI ee74l 63 M270512-70XF1 497-1679-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, 
ULN2002D1013TR | 497-2343-1-ND__| Seven Darlington Array. 95 74 63 UV EPROM ip i) abe 
ULN2002D1013TR 497-2343-2-ND _| Seven Darlington Array . 945.00/2,500 M27C512-90B6 497-1682-5-ND pl eek ew x8), 90nS, 98-P Dip EERE CITES 
OEE = -PDip i i i 
ULhaecniotaTa «Reet Sone organ Arey $8 3 4 ma7ogo1-t0081 ——‘|497-1687-5-ND | BM-Bit (1Mb x 8), 100nS, OTP EPROM .32-PDip 10.08 8.92 7.19 
ng y ; aan M27C801-100F1 497-1688-5-ND | 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, UV EPROM...32-FDip 13.65 12.09 9.75 

ULN2003D1013TR 497-2345-2-ND Seven Darlington Array .. 555.00/2,500 M27C801-100N1 497-1689-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS 
ULN2004D1013TR 497-2347-1-ND Seven Darlington Array .. 95 74 63 OTP EPROM... ; ..32-TSOP 8.05 7.35 5.81 
ULN2004D1013TR__|497-2847-2ND_| Seven Darlington Array . 747.50/2,500 M270801-120B1 497-1690-5-ND | @N-Bit (1Mb x 8), 120nS, OTP EPROM ..32-PDip 5.75. 5.25. 4.15 
ULN2064B 497-2348-5-ND | 50V, 1.5A Quad Darlington M27C1001-10B1 497-1625-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 100nS, 

Switel 16-Power Dip 3.99 3.14 2.66 OTP EPROM 4.73 3.72 3.16 
ULN2065B 497-2349-5-ND | 80V, 1.5A Quad Darlington M27C1001-10F1 497-1627-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 100nS, 

Switch... 16-PowerDip 3.99 3.14 266 UV EPROM... 8.19 6.72 5.67 
ULN2067B 497-2350-5-ND | 80V, 1.5A Quad Darlington M27C1001-1206 497-1630-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 

Switch.. 16-Power Dip 3.99 3.14 2.66 OTP EPROM 444 3.50 2.97 
ULN2068B 497-2351-5-ND _|50V, 1.5A Quad Darlington M27C1001-12F1 497-1631-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 

Switch.. 16-PowerDip 399 314 266 UV EPROM... 819 672 5.67 
ULN2069B 497-252-5-ND —_|80V, 15A Quad Darlington M27C1001-12F6 497-1632-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 

Switch... 16-PowerDip 3.99 314 2.66 UV EPROM... 8.19 6.72 5.67 
ULN2074B 497-2353-5-ND | 50V, 1.5A Quad Darlington M2701001-15F1 497-1635-5-ND ——_] 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, 

SLE 16-Powe Dip Tene M27C1001-70F1 497-1637-5-ND sWeBit (128K ) 819 672 867 

a a 7 i fe =O" Bi x8), /0ns, ik %5 Y, 

ULNZO75B Sofas 0G2 ONO) 80V, 1.54 Quad Darlington ; M2702001-10B1 497-1638-5-ND | 2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, 

Switel .16-Power Dip 3.99 3.14 2.66 OTP EPROM 466 3.83 3.23 
Aesoee een rn cannaton ra 18-Dip (EOS om co W27C2001-10F1 797-1630-5-ND_|2N-Bit (256Kb x 8), 100nS, UV EPROM...32-FDip 10.84 8.90 7.51 

ight Darlington Array ey) 8 RE M2704001-10B1 497-1657-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 
ULN2803A 497-2356-5-ND _| Eight Darlington Array 120 96 82 OTPEPROW ee, ai cum ORG 
ULN2804A 497-2357-5-ND Eight Darlington Array... 1.20 96 82 M27C4001-10F1 497-1658-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 
E-ULQ2003A 497-4609-5-ND Seven Darlington Array* 16-Dip 1.01 88 68 UV EPROM... 10.45 8.43 
ULQ2003D1013TR | 497-2359-1-ND _| Seven Darlington Array . 16-SOIG 116 92 79 Mo7c400142F1 7O7A661-5-ND  |AW-Bit (612Kb x 8), 12005 
ULQ2003D1013TR | 497-2359-2-ND _| Seven Darlington Array . 16-SOIC 1181.25/2,500 UVEPROM 10.45 8.43 
E-ULQ2003D1 497-4610-5-ND Seven Darlington Array* -16-SOIC 1.01 88 68 M27C4001-15F1 497-1663-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 150nS, 
ULQ2004A 497-2360-5-ND __| Seven Darlington Array . 116 «92 «79 UV EPROM... 32-FDip 14.63 12.00 9.38 
ULQ2004D1013TR | 497-2361-1-ND —_| Seven Darlington Array . 116 92 79 M274001-80XF1 497-1664-5-ND___|4M-Bit (512Kb x 8), 80nS, UV EPROM..32-FDip 11.80 10.45 8.43 
ULQ2004D1013TR 497-2361-2-ND Seven Darlington Array .. 1181.25/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1021 


MEMORY (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 10 (100 


M28W320ECB70ZB6T 


497-1696-1-ND 


32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
arr 3V Flash Memory. 14.00 12.95 9.80 
patiNes arin: Description ea Ae M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-2-ND  |32M-Bit (2Mb x 18), Bottom Boot, 
M27C4002-10B1 497-1665-5-ND | 4M-Bit (256Kb x 16), 100nS, ; 3V Flash Memory 21700.00/2,500 
OTP EPROM 40-PDip 10.58 869 7.33 M28W320ECT70ZB6T |497-1697-1-ND  |32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, 
M27C4002-10C1 497-5674-5-ND ‘| 4M-Bit (256Kb x 16), 120nS, 3V Flash Memory.. 14.00 12.95 9.80 
OTP EPROM*. A4-PLCC 10.05 8.25 6.96 M28W320ECT70ZB6T |497-1697-2-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, 
M27W101-80K6 497-1691-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 3V Flash Memory 47-TFBGA 21700.00/2,500 
80nS, OTP EPROM 459 3.61 3.07 M29DW323DB70N6 | 497-1699-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
M27W201-80K6 497-1692-5-ND _|2M-Bit (256Kb x 8), Low Voltage, Boot, 3V Flash Memory ..48-TSOP 9.09 8.30 6.56 
80nS, OTP EPROM 473° 3.72 3.16 M29F200BB70N6T — |497-1707-1-ND | 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, 
M27W401-80K6 497-1693-5-ND —_|4M-Bit (512Kb x 8), Low Voltage, Single Flash Memory 48-TSOP 3.11 2.71 2.02 
80nS, OTP EPROM 5.43 4.46 3.76 M29F200BB70NOT  |497-1707-2-ND | 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, 
EEPROM Single Flash Memory .. 48-TSOP 2295.00/1,500 
M24C01-WMIN6T 497-1602-1-ND _|2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM. 131 11488 M29F400BB70N6T — | 497-1708-1-ND | 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 70nS, 
M24C01-WMN6T 497-1602-2-ND —_|2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM . 4165.00/2,500 Single Flash Memory -48-TSOP 9.20 8.40 6.64 
M24C02-RDW6T 497-1605-1-ND _|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 1431.24 95 M29W160EB9ON6 = | 497-1712-ND 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Bottom 
M24C02-RDW6T 497-1605-2-ND —_|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 2020.00/4,000 Boot, 3V Flash Memory -48-TSOP 5.40 4.70 _ 3.50 
M24C02-WDW6TP —_| 497-4926-1-ND _|2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 66 49 39 M29W400BB90NG6 =| 497-1715-ND gies Cae by a), Botemnibot romeren 
M24C02-WDW6TP | 497-4926-2-ND —_|2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 873.20/4,000 Oi SOTAgO OMNES THASH MERTENS O° : 3 : 
M24C04-MNGT 497-1610-1-ND —_|5.5V. 4K-Bit Serial EEPROM . 150 1.30 1.00 PSDBISFIVA-15) = SUIS koh °V, 1M-Bit Flash [SP Peripheral 
M24co4-woWeTP — |497-5088-1-ND _|2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. ‘655239 For B-BIt MCU'8 anne ~G2-PLOC SIEM OO oo 
M24co4-woWeTP — |.497-5088-2-ND —_|2.5V, 4K--Bit Serial EEPROM . 780.00/4,000 PSDS1SFIVA-ISM = | BagaiSe ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M24C08-BNG 497-1613-5-ND _|5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM . 1.56 1.30 1.10 for 8-Bit MCU's : -52-POFP 15.18 14.05 10.63 
M24C32-WMINETP _|497-5027-1-ND _|2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 90.70 +60 PSDBISFIVA-SU aS TaISecaD) SY A Mcoit Fast ISP Reriptieral ao-tore Rouen 
M24C32-WMN6TP | 497-5027-2-ND —_‘|2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM .. 900.00/2,500 BSD ATA UAZONII Hop eRTERTH ay aN iF Pepe eae : j : 
M24M01-RMNGTP | 497-6351-1-ND —_/5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM. 429 352 2.97 adel H a AEMCU enpnsta so-pioc Pee eenmernce 
M24M01-RMN6TP —- | 497-6351-2-ND —_‘/5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM. 4125.00/2,500 pene1aeavacisui peocenn a aN ait hae cael : ; : 
M34C02-LDW6T 497-1722-1-ND__|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 1.80 1.44 1.08 7 sleeved aon BRMCUI oe ao-Tare REHameiatcsn ee 
M34C02-LDW6TP 497-5087-1-ND _|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 150 1.30 1.00 SSURIaEAVAO0I age CoRR AV ANGOI Fach ISP Pastel - - - 
M34C02-LDW6TP 497-5087-2-ND —_|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 2128.00/4,000 See P 
It Sert for 8-Bit MCU's .52-PLOG 15.16 14.03 10.62 
M34C02-WDW6T 497-1723-1-ND _|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 113.98 75 pspaiarova-cour | Memmreectn AN MBit FESR IS Basho 
M41T56C64MY6F 497-5294-1-ND _|512-Bit, Serial EEPROM . 3.89 3.39 252 fcr e-BRMCII's P ao-Tore WAAGeMETS nents 
M93C46-WMN6T 497-1929-1-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire pepeaaeanil AUTON fe BV MBit Flac I ae : ; ? 
Serial Access EEPROM..........csscssesseeeees 8-SOIC 113 98 75 for 8-Bit MCU’s 52-POFP 13.90 12.86 9.73 
M93C46-WMNE6TP —_/497-5090-1-ND Doe Oe 2-sorc aCe PSD834F2-90) 497-2006-5-ND |5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral Ea 
Ba) EGOS En Uni niente d : 3 for 8-Bit MCU’s. 52-PLCC 17.27 15.98 12.10 
M93C46-WMN6TP | 497-5090-2-ND — |5.5V, 1K-Bit Microwire : Cet Hi 
7 7 PSD834F2-90JI 497-2007-5-ND ‘| 5.5V, 2M-Bit Flas 
Serial Access EEPROM sssissdetenvesasdices 8-SOIC §36.50/2,500 for 8-Bit MCU's 52-PLCC 18.81 17.41 13.17 
M93C56-WMNGT 497-1931-1-ND eee pecan e-saic WRT PSD834F2V-15J 497-2010-5-ND —_|3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
TAT ECE S EEE ee Nisei = : : : for 8-Bit MCU's -52-PLOC_ 18.31 16.94 12.82 
MaaC56-WMNGT pulley ©.5V, 2K-Bit Microwire PSD834F2V-15M 497-2011-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
Serial Access EEPROM...............0eese 8-SOIC 1531.25/2,500 for 8-Bit MCU’s _...52-PQFP 18.31 16.94 12.82 
MaaC66-WMNGT el Sat ig 5.5V, AK-Bit Microwire PSD834F2V-20J1 497-2012-5-ND _|3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
Serial Access EEPROM .....scsccrcnosen BSOIG 181 143 1.22 Bit MCU" Fi 
cess EEPR for 8-Bit MCU’s. ...52-PLCC 19.94 18.45 13.96 
M9BC66-WMNGT ooo |5-2V, AK-Bit Microwire PSD835G2-90UI 497-2016-ND 5V, 4M-Bit Config. Memory System on a 
Serial Access EEPROM.............-.ceesse 8-SOIC 1837.50/2,500 Chip for 8-Bit MCU's 80-TOFP 20.00 17.15 15.21 
M93C86-MNET 497-1936-1-ND _|5.5V, 16K-Bit Microwire PSDSI5GDV-A2UI 497-2017-ND 3V, 4IM-Bit Contig. Mi Syst 
Serial Access EEPROM ......csccsenonon 8-SOIG 103 83 62 Chip for &-Bit MCU’s... yaar on -TORP: ROGER ET eo 
M93C86-WMN6P 497-4927-5-ND —_|5.5V, 16K-Bit Microwire PSD853F2-70M 497-2020-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Serial Access EEPROM 1.03 80.69 for 8-Bit CU's 19.69 18.22 13.79 
M93S46-WMN6T 497-1940-1-ND —_|5.5V, 1K-Bit Microwire PSD854F2-90MI 497-2030-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
Serial Access EEPROM 1.31 1.14 88 for 8-Bit MCU's 19.58 16.79 14.89 
M93S56-WMN6T 497-1943-1-ND ae cee Mirae e-soic Mee PSD854F2V-12u1 497-2031-5-ND —_|3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
erial Access ROM. sssesesseteesseees | u i i for 8-Bit MCU's. 20.75 17.79 15.77 
M93S56-WMN6T 497-1943-2-ND | 5.V, 2K-Bit Microwire PSD854F2V-90M 497-2034-ND 3.6V,, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
Serial Access EEPROM Seer 1630.00/2,500 for 8-Bit MCU’s. 19.04 16.32 14.47 
M24256-BRDW6TP | 497-6347-1-ND _|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM*.. 2.73 215 1.82 Memory Cards 
M24256-BRDW6TP | 497-6347-2-ND _|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM* 4160.00/4,000 ry 
M24256-BRMNGTP | 497-6348-1-ND —_—_|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 278 215 1.62 SMC512AFB6E 497-5045-ND 512Mb Compact Flash Card 78.75 67.50 59.85 
M24256-BRMN6TP ‘| 497-6348-2-ND — |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM*.. 2600.00/2,500 
M24256-BWMNET | 497-1601-1-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 3.92 3.41 2.54 1 
M24256-BWMN6T | 497-1601-2-ND _|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 4640.00/2,500 TMicroelectronies ROHS Co TanTEs apt dit 
M24512-RDW6TP | 497-6349-1-ND _|5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM 357 281 238 - 
M24512-RDW6TP —‘| 497-6349-2-ND —_|5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM*... 5440.00/4,000 Stmalcroatectranies oa) rae Ey pice Ea Se 
M24512-RMNGTP 497-6350-1-ND —_|5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM*.. 357 281 2.38 ans ae esoription 9. 
M24512-RMN6TP 497-6350-2-ND _|5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM*... 3400.00/2,500 M40SZ100WMO6F | 497-4688-1-ND  [3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC 8.97 7.36 6.21 
M95040-WMIN6T 497-1945-1-ND __|5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 1.50 1.30 1.00 M40SZ100WMQ6F | 497-4688-2-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 16-SOIC 8625.00/2,500 
M95040-WMNETP | 497-5286-1-ND  |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM*...8-SOIC. 88 +69 59 M40Z111MH6 497-2799-5-ND | 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 8.93 8.16 6.45 
M95040-WMNETP ‘| 497-5286-2-ND —_|5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* ... 8-SOIC 877.50/2,500 M40Z111MH6F 497-4689-1-ND | 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 8.93 8.16 6.45 
M95080-WMN6T 497-1946-1-ND 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM iy ele ae} M40Z111MH6F 497-4689-2-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 28-SOIC 4724.93/936 
M95080-WMIN6T 497-1946-2-ND _|5.5V,, 8K-Bit Serial SP! Bus EEPROM... 1497.50/2,500 M40Z300WMH6 497-2800-5-ND _[3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 9.71 8.98 6.80 
M95256-RDWETP 497-6352-1-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus M40Z300WMH6F 497-4691-1-ND _/3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 16.99 15.05 12.14 
EEPROM* 3.57 2.81 2.38 M40Z300WMH6F 497-4691-2-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM..... 28-SOIC 8176.33/936 
M95256-RDW6TP 497-6352-2-ND 5.5V, 256K-Bit Serial SP! Bus M40Z300WMQ6F 497-4692-1-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC_ 7.73. 7.06 5.58 
EEPROM* 5440.00/4,000 M48T02-70PC1 497-2827-5-ND _[5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 25.37 23.00 18.24 
M95256-RMN6TP 497-6354-1-ND —_5.5V, 256K-Bit Serial SP! Bus M48T02-150PC1 497-2825-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 25.60 23.20 18.40 
EEPROM* 3.57 281 2.38 M48T02-200PC1 497-2826-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 25.60 23.20 18.40 
M95256-RMN6TP 497-6354-2-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus M48T08-100PC1 497-2828-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .. 29.00 28.00 22.00 
EEPROM .... 3400.00/2,500 M48T08-150PC1 497-2829-5-ND 5, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 29.00 28.00 22.00 
M95256-RMINGP 497-6353-5-ND _|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus M48TO8Y-10MH1 497-2830-5-ND _[5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 22.18 20.10 15.94 
EEPROM* 3.57 281 2.38 M48T08Y-10MHiF  |497-4710-1-ND _|5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 13.86 1283 9.71 
M95256-WDW6TP | 497-6355-1-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SP! Bus M48TO8Y-10MH1F | 497-4710-2-ND —_|5V,, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .. 8237.74/936 
EEPROM® .... 3.57 281 2.38 M48T12-70PC1 497-2833-5-ND 5, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 25.60 23.20 18.40 
M95256-WDW6TP | 497-6355-2-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus M48T12-150PC1 497-2831-5-ND 5, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 25.60 23.20 18.40 
EEPROM® .... 5440.00/4,000 M48T18-100PC1 497-2837-5-ND _|5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .. 29.00 28.00 22.00 
M95256-WMN6P 497-6357-5-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus M48T18-150PC1 497-2838-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .. 29.00 28.00 22.00 
EEPROM* ... 3.06 241 2.04 M48T35-70PC1 497-2845-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 29.00 28.00 22.00 
M95512-RDW6TP 497-6358-1-ND 5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus M48T35AV-10MH1F 497-4714-1-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 
EEPROM® .... 3.78 297 252 23.14 20.97 16.64 
M95512-RDW6TP —*| 497-6358-2-ND —_|5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus M48T35AV-10MH1F | 497-4714-2-ND 
EEPROM* 8-TSSOP 5760.00/4,000 11844.38/936 
M95512-RMN6TP 497-6356-1-ND _[5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus M48T35AV-10MH6F | 497-4715-1-ND 
EEPROM .. 3.78 297 252 ..28-SOIG 17.36 16.06 12.15 


M95512-RMN6TP 


M95640-WMN6T 


497-6356-2-ND 


497-1947-1-ND 


5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus 


3600.00/2,500 
22 9 193: 


Flash 


M48T35AV-10PC1 
M48T35Y-70MH1F 
M48T35Y-70MH1F 


497-2848-5-ND 
497-4716-1-ND 
497-4716-2-ND 


3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .28-Dip 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 28-SOIC 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 28-SOIC 


27.68 25.09 19.90 
23.14 20.97 16.64 
11844.38/936 


M25P05-AVMN6T 
M25P05-AVMN6T 
M25P10-AVMP6T 
M25P10-AVMP6T 
M28W320CB90N6 


497-1621-1-ND 
497-1621-2-ND 
497-3592-1-ND 
497-3592-2-ND 
497-1694-ND 


3.6V, 512K-Bit Serial Flash 
3.6V, 512K-Bit Serial Flash 
3.6V, 1M-Bit Serial Flas! 
3.6V, 1M-Bit Serial Flas! 
32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 


..48-TSOP 


3V Flash Memory..... 


2.84 247 1.84 
3360.00/2,500 
3.38 2.94 2.19 
6400.00/4,000 


17.50 15.00 13.30 


M48T35Y-70MH6F 
M48T35Y-70PC1 
M48T37V-10MH1 


M48T37V-10MH1F 


497-4717-1-ND 
497-2851-5-ND 
497-2852-5-ND 


497-4718-1-ND 


5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 28-SOIC 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ......28-Dip 
3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 


-- 44-SOIC 


-- 44-SOIC 


17.36 16.06 12.15 
29.00 28.00 22.00 


25.76 23.35 18.52 


25.76 23.35 18.52 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1022 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NVRAM (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
Pkg. i 10 100 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M48T37V-10MH1F 497-4718-2-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 

NVRAM 13185.90/936 


M48T37V-10MH6 
M48T37V-10MH6F 


497-2853-5-ND 
497-4719-1-ND 


3.3V, 256K- 


29.36 26.61 21.11 
18.35 16.98 12.85 


TDA7535013TR 
TDA7535013TR 


497-3989-1-ND 
497-3989-2-ND 


Delta/Sigma Cascade 20-Bit Stereo 
DAC 


.14-SOIC 7.80 640 5.40 


-- 14-SOIC 6400.00/2,500 


M48T37Y-70MH1 

M48T37Y-70MH1F 
M48T37Y-70MH1F 
M48T37Y-70MH6F 
M48T37Y-70MH6F 


497-2854-5-ND 
497-4720-1-ND 
497-4720-2-ND 
497-4721-1-ND 
497-4721-2-ND 


it TIMEKEEPER® NVRAI 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM... 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 


24.70 22.39 17.76 
15.44 14.28 10.81 
9174.67/936 
18.35 16.98 12.85 
10905.34/936 


POWER MANAGEMEN 
RoHS Compliant Parts Available 


M48T58-70PC1 
M48T58Y-70MH1E 
M48T58Y-70MH1F 
M48T58Y-70MH1F 
M48T58Y-70PC1 


497-2857-5-ND 
497-2858-5-ND 
497-4722-1-ND 
497-4722-2-ND 
497-2859-5-ND 


5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 


28.80 26.10 20.70 
17.33 15.35 12.38 
11.39 10.40 8.22 
6024.10/936 
18.00 16.65 12.60 


M48T59Y-70MH1 
M48T59Y-70MH1F 


497-2860-5-ND 
497-4723-1-ND 


5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 


18.48 16.75 13.29 
11.55 10.69 8.09 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-1-ND Quad Digital Termination .20-TSSOP 4.64 3.81 3.22 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-2-ND Quad Digital Termination .20-TSSOP 4462.50/2,500 
SMLVT3V3 497-2496-1-ND Low Voltage TRANSIL™ ane. 56 48 
SMLVT3V3 497-2496-2-ND Low Voltage TRANSIL™ . 720.00/2,500 
STBCO8PMR 497-5808-1-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation* 14s sa ara 
STBCO8PMR 497-5808-2-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation * 2362.50/3,000 
STC4054GR 497-5809-1-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation * TSOT-23-5 2.39 1.89 1.60 
STC4054GR 497-5809-2-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation® ... 2736.00/3,000 
STM7E1AR 497-5971-1-ND 7 E1 Channels Switch Array* 64-TOFP 14.00 12.40 10.00 
STM7E1AR 497-5971-2-ND 7 E1 Channels Switch Array* 64-TQFP 6400.00/1,000 
VBO25MSP13TR 497-3563-1-ND High Voltage Ignition Coil Driv 10-SOIC 858 7.04 5.94 
VBO25MSP13TR 497-3563-2-ND High Voltage Ignition Coil Driver. 10-SOIC 1848.00/600 
VIPER12ADIP 497-3377-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switche: 222, 1:85 1.56) 


M48T86MH1F 497-4725-1-ND —_/5V PC Real-Time Clock. 540 4.70 3.50 
M48T86MH1F 497-4725-2-ND _|5V PC Real-Time Clock. 2620.80/936 

M48T86PC1 497-2864-5-ND __|5V PC Real-Time Clock. 11.52 10.20 8.23 
M48T128Y-70PM1 | 497-2834-5-ND _[5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.. ip 52.20 50.40 39.60 
M48T129V-85PM1 ‘| 497-2835-5-ND —_‘|3.3V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ip 54.00 52.00 40.00 
M48T129Y-70PM1 ‘| 497-2836-5-ND —‘|5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.........32-Dip 52.20 50.40 39.60 
M48T201V-85MH1 ‘| 497-2839-5-ND —_|3.3V, NVRAM Superviso 18.64 16.90 13.40 
M48T201V-85MHiF | 497-4711-1-ND __|3.3V, NVRAM Superviso 11.65 10.78 8.16 
M48T201V-85MHiF | 497-4711-2-ND _|3.3V, NVRAM Supervisor 6924.53/936 


M48T201Y-70MH1 
M48T201Y-70MH1F 
M48T201Y-70MH1F 
M48T212V-85MH1 


497-2840-5-ND 
497-4712-1-ND 
497-4712-2-ND 
497-2841-5-ND 


5V, NVRAM Supervisor. 
5V, NVRAM Supervisor. 
5V, NVRAM Supervisor. 
3.3V, NVRAM Superviso: 


11.65 10.78 8.16 
11.65 10.78 8.16 
6924.53/936 


15.12 13.40 10.80 


VIPER12ADIP-E 


497-5575-5-ND 


LP Off Line SMPS Primary Switcher* 


2220185) 56 


M48T512Y-70PM1 
M48Z02-70PC1 
M48Z02-150PC1 
M48Z02-200PC1 
M48Z08-100PC1 


497-2856-5-ND 
497-2868-5-ND 
497-2865-5-ND 
497-2867-5-ND 
497-2869-5-ND 


5V, 4M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.. 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 


92.00 
15.75 
15.75 
15.75 
22.53 


88.00 72.00 
13.95 11.25 
13.95 11.25 
13.95 11.25 
20.42 16.20 


M48Z12-70PC1 

M482Z12-150PC1 
M48Z12-200PC1 
M48Z18-100PC1 
M48Z32V-35MT1 


497-2872-5-ND 
497-2870-5-ND 
497-2871-5-ND 
497-2877-5-ND 
497-2878-5-ND 


5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® 


16.00 
16.84 
15.96 
22.53 


14.50 11.50 
14.92 12.03 
14.14 11.40 
20.42 16.20 


10.05 9.18 7.26 


M48Z32V-35MT1F 
M48Z32V-35MT1F 
M48Z35-70PC1 


497-4726-1-ND 
497-4726-2-ND 
497-2879-5-ND 


10.05 9.18 7.26 
5314.61/936 


27.81 26.21 19.99 


M48Z35AV-10MH1 
M48Z35AV-10MH6F 
M48Z35AV-10MH6F 


497-2880-5-ND 
497-4727-1-ND 
497-4727-2-ND 


3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® 
NVRAM.... sess 

3V-3.6V, 256K-Bit ZEROPOWE 
NVRAM.... fas 

3V-3.6V, 256K-Bit ZEROPOWE 
NVRAM 


18.48 16.75 13.29 
14.28 13.21 10.00 
8487.46/936 


M48Z35AV-10PC1 
M48Z35Y-70MH1F 
M48Z35Y-70MH1F 


497-2882-5-ND 
497-4728-1-ND 
497-4728-2-ND 


3.3V, 256K-  ZEROPOWER® NVRAM ...28-Dip 
5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM ... 28-SOIC 
5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM ... 28-SOIC 


20.48 18.56 14.72 
11.75 10.87 8.23 
6981 .62/936 


M48Z35Y-70PC1 497-2885-5-ND 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM......28-Dip 27.81 25.21 19.99 
M48Z58-70PC1 497-2888-5-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 28-Dip 18.50 16.77 13.30 
M48Z58Y-70MH1E 497-5374-5-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM*...28-SOIC 13.83 12.25 9.88 
M48Z58Y-70MH1F 497-4730-1-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM.....28-SOIC 13.83 12.25 9.88 
M48Z58Y-70MH1F 497-4730-2-ND 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM.....28-SOIC 6654.96/936 
M48Z58Y-70PC1 497-3685-5-ND 5.5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAI 28-Dip 11.56 10.70 8.10 
M482128-70PM1 497-2873-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM.. 32-Dip 22.75 19.50 17.29 
M482128Y-70PM1 497-2874-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® 

NVRAM* NEW(........ 32-Dip 22.75 19.50 17.29 
M48Z128Y-85PM1 497-2875-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER' ‘ 32-Dip 43.50 42.00 33.00 
M48Z129V-85PM1 497-2876-5-ND 3.3V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM.......32-Dip 41.47 40.04 31.46 
M48Z512AY-70PM1 497-2887-5-ND 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM . 32-Dip 61.25 52.50 46.55 


POWER 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 10 100 
TDA2003H 497-2161-5-ND 10W, Car Radio Audio Amp ... 294 2.31 1.96 
TDA2003V 497-2162-5-ND 10W, Car Radio Audio Am 2.94 231 1.96 
TDA7240AH 497-2167-5-ND 20W, Bridge Amp... 449 3.68 3.11 
TDA7240AV 497-2168-5-ND 20W, Bridge Am: 410 3.36 2.84 
TDA7256 497-2169-5-ND 30W, Bridge Car Radio Amp .. 1-Multiwatt 819 6.72 5.67 
TDA7350A 497-3972-5-ND 22W Bridge Stereo Amp ... 11-Multiwatt 7.80 640 5.40 
TDA7360 497-3973-5-ND 22W Bridge/Stereo Audio Amp....11V-Multiwatt 8.93 7.91 6.38 
TDA7375AV 497-3974-5-ND Dual/Quad Power Amp 15V-Multiwatt 10.85 9.61 7.75 
TDA7375V 497-2172-5-ND 2x35W Dual/Quad Power Amp.....15V-Multiwatt 10.85 9.61 7.75 
TDA7384A 497-2173-5-ND 4x35W Quad Bridge Car 

Radio Amp 25-Flexiwatt 19.68 17.84 14.15 
TDA7385 497-2174-5-ND 4x30W Quad Bridge Car 

Radio Amp 25-Flexiwatt 17.60 15.95 12.65 
TDA7386 497-2175-5-ND 4x40W Quad Bridge Car 

Radio Am 25-Flexiwatt 24.64 22.33 17.71 
TDA7391 497-2176-5-ND 35W, Bridge p. 1-Multiwatt 9.45 8.37 6.75 
TDA7391PD 497-3975-5-ND 35W, Bridge Car Radio Amp . 0-Power SOIC 14.70 13.02 10.50 
TDA7393 497-3976-5-ND Dual Bridge Car Radio Am 5-Multiwatt 9.63 853 6.88 
TDA7396 497-2177-5-ND 45W, Bridge Car Radio Amp .. 1-Multiwatt 9.56 7.84 6.62 
TDA7454 497-2179-5-ND 4x35W High Eff. Quad Bridge Car 

Radio Amp saat 25-Flexiwatt 24.80 22.48 17.83 
TDA7462D013TR 497-3673-1-ND Dual Audio Processor with 

Compander 11.38 10.08 8.13 
TDA7560 497-2181-5-ND 4x45W Quad Bridge Car Radio 

Amp.. 35.53 34.30 26.95 
TDA7561 497-2182-5-ND Multifu 17.28 15.66 12.42 
TDA7563 497-2183-5-ND Multifunction Quad Power Amp......27-Flexiwatt 21.28 19.29 15.30 
TDA7401013TR 497-3978-1-ND Digitally Controlled Audio Processor.....28-SOIC 7.80 6.40 5.40 
TDA7401013TR 497-3978-2-ND Digitally Controlled Audio Processor..... 28-SOIC 2660.00/1,000 
E-TDA7401013TR 497-5051-1-ND Digitally Controlled Audio Processor* ..28-SOIC 7.80 6.40 5.40 


E-TDA7401013TR 


497-5051-2-ND 


Digitally Controlled Audio Processor* .. 28-SOIC 


3320.00/1,000 


VIPER12-LED-EV VIPER12-LED-EV-ND | VIPER 12 Evaluation Board 24.50 = = 
VIPER20ASPTR-E 497-6164-1-ND SMPS Primary IC* . 3.95 3.11 2.64 
VIPER50A-E 497-6162-5-ND SMPS Primary IC* . 6.07 416 3.51 
VIPER50ASPTR-E 497-6165-1-ND SMPS Primary IC* . 546 448 3.78 
VIPER53DIP-E 497-6171-5-ND Off Line Primary Switch* 429 3.52 2.97 
VIPER53EDIP-E 497-6172-5-ND Off Line Primary Switch* 4.29 3.52 2.97 
VIPER53SPTR-E 497-6173-1-ND Off Line Primary Switch* 4.95 407 3.43 
VIPER53SPTR-E 497-6173-2-ND Off Line Primary Switch* 1676.40/600 
VIPER22-LED-EV VIPER22-LED-EV-ND | VIPER 22 Evaluation Board 55.65 = _ 
VIPERS50A(022Y) 497-2677-5-ND 700V, 1.5A, Driver... PentawattHV 3.65 3.18 2.37 
VIPER53ESPTR-E 497-5772-1-ND Off Line Primary Switch owerSO-10 4.95 4.07 3.43 
VIPER53ESPTR-E 497-5772-2-ND Off Line Primary Switch* owerSO-10 1676.40/600 
VIPER100 497-2714-5-ND 620V, 3A, Driver... PentawattHV 4.32 3.76 2.80 
VIPER100-E 497-6161-5-ND SMPS Primary IC* . ..Pentawatt 6.24 5.12 4.32 
VIPER100(022Y) 497-3285-5-ND 620V, 3A, Drive: PentawattHV 4.46 3.88 2.89 
VIPER100A-E 497-4687-5-ND 700V, 3A, Drive: PentawattHV 6.44 5.28 4.46 
VIPER100A-22-E 497-4686-5-ND 700V, 3A, Drive: PentawattHV 6.44 5.28 4.46 
VIPER100ASPTR-E 497-6163-1-ND SMPS Primary IC* . ..PowerSO-10 6.63 5.44 4.59 
VIPER100ASPTR-E 497-6163-2-ND SMPS Primary IC* PowerSO-10 2244.00/600 
VNOSN 497-3088-5-ND High Side, Smart Power SSR. -Pentawatt 4.07 3.34 2.82 
VN21(012Y) 497-3290-5-ND 7A, ISO High Side Smart 

Power SSR... 7.02 5.76 4.86 
VN330SP-E 497-5052-5-ND 0.7A, Quad High Side Smart 

Power SSR... 11.38 10.08 8.13 
VN340SP-E 497-5053-5-ND 0.7A, Quad High Side Smart 

Power SSR... owerSO-10 11.38 10.08 8.13 
VN340SPTR-33-E 497-6166-1-ND Quad High Side SSR* owerSO-10 10.50 9.30 7.50 
VN340SPTR-33-E 497-6166-2-ND Quad High Side SSR* owerSO-10 3780.00/600 
VN450P13TR 497-4493-1-ND 3-Channel High Side SS 20-Power SOIC 9.80 8.68 7.00 
VN450P13TR 497-4493-2-ND 3-Channel High Side SSR 20-Power SOIC 3528.00/600 
VN540-E 497-6168-5-ND Single High Side SSR Vertical Lead*..Pentawatt 10.50 9.30 7.50 
VN540-12-E 497-6167-5-ND Single High Side SSR 

Straight Lead* ze 6.44 5.28 4.46 
VNS540SPTR-E 497-5773-1-ND Single High Side SSR owerSO-10 6.51 5.35 4.51 
VN540SPTR-E 497-5773-2-ND Single High Side SSR* owerSO-10 2204.40/600 
VN610SP 497-2660-5-ND 45A, Single Ch. High Side SS: owerSO-10 7.91 649 5.48 
VN610SP13TR 497-3291-1-ND 45A, Single Ch. High Side SS: owerSO-10 7.91 649 5.48 
VN610SP13TR 497-3291-2-ND 45A, Single Ch. High Side SS: owerSO-10 2675.64/600 
VN750 497-2707-5-ND 6A, High Side Driver. entawatt 3.58 2.82 2.39 
VN750-B5 497-2701-5-ND 6A, High Side Driver. P2-PAK 3.50 2.76 2.34 
VN750PT 497-3292-5-ND 6A, High Side Driver. P-PAK 3.06 241 2.04 
VN750S 497-3293-5-ND 6A, High Side Driver. “SOIC 2.43 1.92 1.63 
VN751PT13TR 497-6114-1-ND 2.5A, High Side Driver* . PPAK-5 4.29 3.52 2.97 
VN751PT13TR 497-6114-2-ND 2.5A, High Side Driver* . 4125.00/2,500 
VN800PT 497-3294-5-ND 250 1.97 1.67 
VN800S13TR 497-3295-1-ND 2.14 1.69 1.45 
VN800S13TR 497-3295-2-ND 2174.38/2,500 
VN808CM-E 497-4925-5-ND Octal Ch. High Side Drive 36-Power SOIC 13.83 12.25 9.88 
VN808SR13TR 497-4747-1-ND Octal Ch. High Side Drive 36-Power SOIC 13.30 11.78 9.50 
VN808SR13TR 497-4747-2-ND 36-Power SOIC 4788.00/600 
VN820 497-3296-5-ND 416 3.27 2.78 
VN820-B513TR 497-3297-1-ND 4.02 316 2.68 
VN820-B513TR 497-3297-2-ND 1673.00/1,000 
VN820SP13TR 497-3298-1-ND 9A, High Side Driver. 4.27 3.51 2.96 
VN820SP13TR 497-3298-2-ND 9A, High Side Driver. 1445.40/600 
VN920 497-2679-5-ND 30A, Single Channel High Side SS| 488 401 3.38 
VN920-B5 497-2678-5-ND 30A, Single Channel High Side SSR.......P2-PAK 4.88 4.01 3.38 
VN920SP13TR 497-2506-1-ND 30A, Single Channel 

High Side SSR 6.42 446 3.76 
VN920SP13TR 497-2506-2-ND 30A, Single Channel 

High Side SSR 1836.12/600 
VNB20N07 497-2794-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 420 3.45 2.92 
VNB20N0713TR 497-2794-1-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 4.20 345 2.92 
VNB20N0713TR 497-2794-2-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1789.48/1,000 
VNB35NV04 497-2671-5-ND 4OV, 30A, Fully Protecte 9120), 7:55) Gie7 
VNDO5B(012Y) 497-3300-5-ND 2-Ch., High Side Smart Power SSR....Heptawatt 4.27 3.51 2.96 
VNDOSBSP 497-3089-5-ND ISO High Side Smart Power SSR....PowerSO-10 4.61. 3.79 3.20 
VNDOSBSP13TR 497-3299-1-ND ISO High Side Smart Power SSR....PowerSO-10 4.61 3.79 3.20 
VNDOSBSP13TR 497-3299-2-ND ISO High Side Smart Power SSR.....PowerSO-10 1560.24/600 
VND3NV0413TR 497-3301-1-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.00 1.58 1.85 
VND3NV0413TR 497-3301-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2030.00/2,500 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ST STMicroelectronics Digi@Reel’ POWER MANAGEMENT (Continued) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
VND5NO7 497-2481-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected STM690SDS6F 497-4980-2-ND 3V Supervisor w/Battery Switchover... 8-TSSOP 7200.00/4,000 
Power Mosfet 223 175 1.49 STM690SM6F 497-3826-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2.94 231 1.96 
VND7NO413TR 497-3304-1-ND 42V, 7A, Fully Auto Protected STM690SM6F 497-3826-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2800.00/2,500 
Power Mosfet 223 175 1.49 STM690TM6F 497-3827-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.94 2.31 1.96 
VND7NO413TR 497-3304-2-ND 42V,, 7A, Fully Auto Protecte i : = STM690TM6F 497-3827-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2800.00/2,500 
Power Mosfet 2120.00/2,500 STM692AM6F 497-3828-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.90 2.28 1.94 
VND7NVO4 797-2669-5-ND JOV. GA. Fully Auto Protected — STM692AM6F 497-3828-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2242.50/2,500 
ORs, FUIY AULD ETOFEGIS STM703M6F 497-3829-1-ND —_|5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.86 2.25 1.91 
Power Mosfet 223° 1.75 1.49 STM703M6F 497-3829-2-ND _|5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2720.00/2,500 
VND10N06 497-2767-5-ND Aer a Protected aaa ae las STM704M6F 497-3830-1-ND _|5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.86 2.25 1.91 
: : 2 STM704M6F 497-3830-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2720.00/2,500 
VND14NV04 497-2674-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected STM704RDS6E 497-5390-5-ND 3V Supervisor with Battery 
Power Mosfet . -PAK 3.13 2.46 2.09 Switchover* 297 259 1.93 
VND600 497-4497-5-ND 2-Channel High Side SSR . -16-SOIC 4.22 3.68 2.74 STM704RM6F 497-3831-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.86 2.25 1.91 
VND60013TR 497-4498-1-ND 2-Channel High Side SSR . -16-SOIG 5.94 517 3.85 STM704RM6F 497-3831-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2720.00/2,500 
VND60013TR 497-4498-2-ND 2-Channel High Side SSR . 2926.00/1,000 STM704SD6F 497-5317-1-ND 3V Supervisor with Battery 
VND600SP 497-2711-5-ND 36V, 25A, Double Channel Switchover* 429 3.52 2.97 
High Side SSR 678 5.57 4.70 STM704SD6F 497-5317-2-ND 3V Supervisor witl 
VND600SP13TR 497-3303-1-ND ——_|36V, 25, Double Channel ier... -.8-TSSOP 6600.00/4,000 
High Side SSR PowerSO-10 678 5.57 4.70 STM704SM6F 497-3832-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2.86 2.25 1.91 
VND6OOSP13TR 497-3303-2-ND 36V, 25A, Double Channel STM704SM6F 497-3832-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2720.00/2,500 
High Side SSR PowerS0O-10 2294.16/600 STM704TDS6F 497-5318-1-ND By sipaty aol with Battery a-TssoP RCo eee 
VND810SP 497-3305-5-ND ‘| 36V, 3.5, Double Channel ENON EY a é ? : 
High Side Driver PowerSO-10 4.61 3.79 3.20 STM704TDS6F 497-5318-2-ND 3V Supervisor wit! aise08 aerogunicet 
pew eeien Hennes NR Faboauie Hae - oe ; aaa eee eee STM704TMGF 497-3833-1-ND __|3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 286 225 1.91 
VND830SP 497-2709-5-ND 36V. 6A. BaLble Channel | . STM704TM6F 497-3833-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
fcicey i STM705M6F 497-3834-1-ND 5V Supervisor with Watchdog. 2.00 1.59 1.35 
High Side D. Pr SO-10 651 535 4.51 
igholde Tver, OWE if J : STM705M6F 497-3834-2-ND | 5V Supervisor with Watchdog 2034.38/2,500 
VND830SP13TR 497-3306-1-ND ee Sean a Channel Powar30-10 ACE one STM706M6F 497-3835-1-ND _|5V Supervisor with Watchdog 2.00 1.59 1.35 
igh side Driver ower ow : b 4 STM706M6F 497-3835-2-ND _|5V Supervisor with Watchdog 2034.38/2,500 
VND830SP13TR 497-3306-2-ND ite ene Channel Pian STM706PM6F 497-3836-1-ND —_|3V Supervisor with Watchdog 2.00 159 1.35 
igh olde Driver 5 STM706PM6F 497-3836-2-ND 3V Supervisor with Watchdog. 2034.38/2,500 
VND920 497-2708-5-ND 36V, 35A, Double Channel, STM706RM6F 497-3837-1-ND 3V Supervisor with Watchdog 2.00 1.59 1.35 
High Side SSR 9.70 7.96 6.72 STM706RM6F 497-3837-2-ND 3V Supervisor with Watchdog. 2034.38/2,500 
VND92013TR 497-3307-1-ND _|36V, 35A, Double Channel, STM706SDS6F 497-4981-1-ND __|3V Supervisor with Watchdog 315 248 2.10 
High Side SSR.... 9.70 7.96 6.72 STM706SDS6F 497-4981-2-ND 3V Supervisor with Watchdog. 4800.00/4,000 
VND92013TR 497-3307-2-ND _[36V, 35A, Double Ch. High Side SSR..... 28-SOIC 4128.42/1,000 STM706SMGF 497-3838-1-ND | 3V Supervisor with Watchdog 2.00 159 1.35 
VND5N0713TR 497-2481-1-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected STM706SM6F 497-3838-2-ND 3V Supervisor with Watchdog. 1545.00/2,500 
Power Mosfet 223 1.75 1.49 STM706TM6F 497-3839-1-ND 3V Supervisor with Watchdog. 2.00 1.59 1.35 
VND5NO713TR 497-2481-2-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected STM706TM6F 497-3839-2-ND 3V Supervisor with Watchdog. 2034.38/2,500 
ue Nore 2 et | SIM/O7MBF 497-2840-2-ND [BV Supenisor. 70% 034 382.500, 
~4500-5- -Brit i -3840-2- upervisor . 38/2, 
VNH2SP30 ; peg ete H-Bridge Motor Drive 15.99 14.17 11.43 STM708MGF 497-3841-1-ND 5V Supervisor. 200 159. 1.35 
VNH2SP30TR-E 497-4501-1-ND H-Bridge Motor Drive! 15.99 14.17 11.43 4 
VNH2SP30TR-E 497-4501-2-ND H-Bridl A STM708M6F 497-3841-2-ND 5V Supervisor. 2034.38/2,500 
ge Motor Drive 7310.40/1,000 
VNNANVOd13TR 497-2517-1-ND | 40V, 1.7A, Fully Auto Protected STM708RMGF paige Sega ogee SV Supervisor . ZOO Ra Oma ESS 
Power Mosfet 135 1.08 92 STM708RM6F 497-3842-2-ND 3V Supervisor. 2034.38/2,500 
- - : STM708SDS6F 497-4982-1-ND 3V Supervisor. 3.15 248 210 
VNNINVO413TR 497-2517-2-ND __|40V, 1.7A, Fully Auto Protected STM708SD86F 497-4982-2-ND | 3V Supervisor. 4800.00/4,000 
VNNSNVO413TR 497-3309-1-ND aay 358 aly Auto Protected re Se eeMer pea eee *V SUDETUSOT ie eet 
i ony een STM708SM6F 497-3843-2-ND 3V Supervisor. 2034.38/2,500 
Power Mosfet 1.64 1.30 1.11 i $ 
STM708TM6F 497-3844-1-ND 3VS : 2.00 1.59 1.35 
VNN3NVO0413TR 497-3309-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected STM708TM6F 497-3844-2-ND 3V supervisor. 2034.38/2,500 
Power Mosfet 723.90/1,000 STM795RM6E 497-3845-1-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover. 374 294 2.50 
VNN7NV0413TR 497-2519-1-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected STM795RM6F 497-3845-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3560.00/2,500 
Power Mosfet SOT-223 2.00 1.58 1.35 STM795SM6F 497-3846-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 374 294 250 
VNN7NV0413TR 497-2519-2-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected STM795SM6F 497-3846-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3560.00/2,500 
Power Mosfet SOT-223 881.60/1,000 STM795TM6F 497-3847-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3.74 2.94 250 
VNP5SNO7 497-2791-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected STM795TM6F 497-3847-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3560.00/2,500 
Power Mosfet .. ey) ee alae STM802LM6F 497-3848-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNP10NO6 497-3310-5-ND 60V, 10A, Fully Auto Protected STM802LM6F 497-3848-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 3937.50/2,500 
Power Mosfet 186 1.62 1.25 STM802MM6F 497-3849-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNP10N07 497-2795-5-ND 70V, 10A, Fully Auto Protected STM802MMG6F 497-3849-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 3937.50/2,500 
Power Mosfet. 209 174 1.46 STM802RM6F 497-3850-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNP35NV04 497-3311-5-ND 40V, 30A, Fully Auto Protecte STM802RM6F 497-3850-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 3937.50/2,500 
Power Mosfet 647 5.63 4.20 STM802SM6F 497-3851-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNO6O0 497-3314-5-ND | 36V, 25, Quad Ch. High Side SSR...... 28-SOIC 10.96 9.71 7.83 Sea Poo et mm cubersor with Battery Switchover ..8-SOIC SES eaWe aay 
Waren = = -| upervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNQ660SP 497-2700-5-ND | 36V, 6A, Quad Ch. High Side SSR..PowerSO-10 9.67 8.57 6.91 STM802TMG6F 497-3852-2-ND __|3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 3937,50/2,500 
VNQ660SP13TR 497-3315-1-ND 36V, 6A, Quad Ch. High Side SSR...PowerSO-10 9.67 857 6.91 STM804RMGF 497-3853-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 336 2.84 
ite alli Fe oy a sa Gh Cree eek ie ce cole Mee cMe te STMB04RMGF 497-3853-2-ND |[3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC _3037-50/2,500 
ee “ 9 . ——— = : = STM804SM6F 497-3854-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNQ81013TR 497-3316-1-ND | 36V,, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIG 6.44 5.29 4.46 STM804SM6F 497-3854-2-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 3937.50/2,500 
VNQ81013TR 497-3316-2-ND —_|36V,, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver... 28-SOIC 2740.66/1,000 STM804TM6F 497-3855-1-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 4.10 3.36 2.84 
VNQ830 497-2702-5-ND 36V, 6A, Quad Ch. High Side Driver.....28-SOIG 8.98 7.37 6.22 STM804TMG6F 497-3855-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3937.50/2,500 
VNQ860 497-2704-5-ND 36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver...20-SOIG_ 5.56 4.85 3.61 STM805LM6F 497-3856-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 340 268 2.27 
VNQ860SP 497-4502-5-ND 36V, .25A, Quad Ch. High Side STM805LM6F 497-3856-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3240.00/2,500 
Driver... 610 532 3.96 STM805RM6F 497-3857-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3.40 268 2.27 
VNQ860SPTR-E 497-5774-1-ND 772 634 5.35 STM805RM6F 497-3857-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3240.00/2,500 
VNQ860SPTR-E 497-5774-2-ND 2613.60/600 STM805SM6F 497-3858-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3.07 2.41 2.05 
VNQ860TR-E 497-6113-1-ND | Quad Channel High Side Driver*..........20-SOIC_ 7.22 5.92 5.00 STM805SM6F 497-3858-2-ND_—_/3V Supervisor with Battery Switchover... 2920.00/2,500 
VNQ860TR-E 497-6113-2-ND | Quad Channel High Side Driver* ..........20-SOIC 3071.00/1,000 STM805TM6F 497-3859-1-ND __|3V Supervisor with Battery Switchover... 3.40 2.68 2.27 
VNS1NVO4 497-2672-5-ND | 40V, 1.7A, Fully Auto Protected area per ei oy supervisor wt bailey ere navet : cae 
Power Mosfet, Dual N-Channel... B-SOIC 1.35 1.08 92 Se upervisor with Battery Switchover... : ll 
TASINVOIDE Se Ful suite Protected Po STM806RMGF 497-3860-2-ND __|3V Supervisor with Battery Switchover. 3760.00/2,500 
Mosfet, Dual N-Channel* B-SOIC 214 1.69 1.45 STM806SM6F 497-3861-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3.95 3.11 264 
VNS3NVO4D 497-3318-5-ND 40V.3.5A. Fully Auto Protected i ¢ i STM806SM6F 497-3861-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3760.00/2,500 
Pi He M fi ; Dual N-Ch; 1 BSOIc 250 197 167 STM806TM6F 497-3862-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3.95 311 264 
ower MOS Tee ua NING sees 4 : : STM806TM6F 497-3862-2-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover. 3760.00/2,500 
VNS3NV04D13TR 497-3318-1-ND yee se an ae Aneta soi MEER STM813LM6F 497-3863-1-ND _|5V Supervisor with Watchdog 2.00 1.59 1.35 
Owe Mosel, DUahNrb Tanne: i J : J STM813LM6F 497-3863-2-ND _|5V Supervisor with Watchdog 2034.38/2,500 
VNS3NV04D13TR 497-3318-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected STM817LM6F 497-3864-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover. 3.40 268 2.27 
Power Mosfet, Dual N-Channel............. 8-SOIC 1937.50/2,500 STM817LM6F 497-3864-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3240.00/2,500 
VNS14NV04 497-3317-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected STM817MM6F 497-3865-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3.40 268 2.27 
Power Mosfet 2.64 2.08 1.77 STM817MM6F 497-3865-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3240.00/2,500 
VNS14NV0413TR 497-3317-1-ND 40V, 12A, Fully Auto Protecte STM818LM6F 497-3866-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 353. 2.78 2.36 
Power Mosfet 2.64 2.08 1.77 STM818LM6F 497-3866-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
VNV35N07 497-3319-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected STM818MM6F 497-3867-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3:53, 2:78) 2:36 
Power Mosfet......... ..PowerSO-10 6.85 5.62 4.75 Seer pepe ey super leot wth bailey erent a cae oe iee 
= -3868-1- upervisor with Battery Switchover... : : E 
Microprocessor Super STM8T9LM6F 497-3868-2-ND _|5V Supervisor with Battery Switchover... 2800.00/2,500 
STM690AM6F 497-3824-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.94 231 1.96 STM819MM6F 497-3869-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 994 231 1.96 
STM690AM6F 497-3824-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2800.00/2,500 STM819MM6F 497-3869-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2800.00/2,500 
STM690RM6F 497-3825-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.94 2.31 1.96 STM6321LWY6F 497-4659-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM690RM6F 497-3825-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 and Pushbutton Reset ..SOT-23-5 2.48 1.95 1.66 
STM690SDS6F 497-4980-1-ND__|3V Supervisor w/Battery Switchover....8-TSSOP__ 4.68 3.84 3.24 * ROHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroclectronies Digi@Reel? POWER MANAGEMENT (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STM6321LWY6F 497-4659-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer STM6717SVWY6F 497-5181-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2832.00/3,000 Button Reset* SOT-23-5 3120.00/3,000 
STM6321MAWY6F 497-6170-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6717SYWY6F 497-5182-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset* SOT-23-5 248 1.95 1.66 Button Reset .. 273 215 1.82 
STM6321MAWY6F 497-6170-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6717SYWY6F 497-5182-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset* .. SOT-23-5 2832.00/3,000 Button Reset* ... 3120.00/3,000 
STM6321MWY6F 497-4788-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6717TGWY6F 497-5183-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset..... .S0T-23-5 1.77 1.48 1.24 Button Reset* SOT-23-5 2.73 2.15 1.82 
STM6321MWY6F 497-4788-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6717TGWY6F 497-5183-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset... ... SOT-23-5 2301.00/3,000 Button Reset* SOT-23-5 3120.00/3,000 
STM6321RWY6F 497-4660-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer STM6717TWWY6F 497-5011-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 248 1.95 1.66 Supervisor OT-23-5 1.94 1.53 1.31 
STM6321RWY6F 497-4660-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer STM6717TWWY6F 497-5011-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2832.00/3,000 Supervisor..... SOT-23-5 1797.00/3,000 
STM6321TWY6F 497-4661-1-ND —_| 3.08V Supervisor with Watchdog Timer STM6717TZWY6F 497-5184-1-ND —_| Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset... ..80T-23-5 2.48 1.95 1.66 Button Reset .... ' 273 215 1.82 
STM6321TWY6F 497-4661-2-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer STM6717TZWY6F 497-5184-2-ND —_/ Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2832.00/3,000 Button Reset* .. 3120.00/3,000 
STM6322MWY6F 497-4662-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6718SFWY6F 497-5012-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset.... SOT-23-5 2.48 1.95 1.66 Supervisor SOT-23-5 1.94 153 1.31 
STM6322MWY6F 497-4662-2-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6718SFWY6F 497-5012-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2832.00/3,000 SUPETVISOF ..-oeneeeenene SOT-23-5 2362.50/3,000 
STM6322SWY6F 497-4663-1-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer STM6718SVWY6F 497-5185-1-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset..... ..S0T-23-5 2.48 1.95 1.66 Button Reset® .... SOT-23-5 2.73 215 1.82 
STM6322SWY6F 497-4663-2-ND __|2.93V Supervisor with Watchdog Timer STM6718SVWY6F A97-5185-2:NDIg)| Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset... ... S0T-23-5 2832.00/3,000 Button Reset™ ou... 3120.00/3,000 
STM6322TWY6F 497-4798-1-ND —_| 3.08V Supervisor with Watchdog Timer STM6718TGWY6F 497-5186-1-ND Dual/ Triple Supervisor with Push- son: Se Aes 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 248 1.95 1.66 4 a : z p 
STM6322TWY6F 497-4798-2-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer STMG718TGWYGF = STR USG ZSNE ia Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2832.00/3,000 Button Reset S0T-23-5 3120.00/3,000 
STM6821MWY6F 497-4801-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6718TWWYG6F = /497-5013-1-ND —_| Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset SOT-23-5 1.80 150 1.26 Supervisor S0T-23-5 1.94 1.53 1.31 
STM6821MWY6F 497-4801-2-ND 4.39V Supervisor with W: STM6718TWWY6F 497-5013-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset... 2340.00/3,000 Supervisor OT-23-5 2362.50/3,000 
STM6821SWY6F 497-4800-1-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer STM6719SFWBGF =| 497-5014-1-ND | Dual/Triple UI 
and Pushbutton Reset..... SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 —— See aEAG ee oe S0T-23-6 1.94 1.53 1.31 
== : - 7 ~5014-2- ual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6821SWY6F 497-4800-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer an Supervisor S0T-23-6 2362.50/3,000 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6719SHWBG6E 497-5015-1-ND Dual/Triole Ultra Low Vol 
STM6822LWY6F 497-4664-1-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 7 7-5015-1- ual/Triple Ultra Low Voltage ais 
92.1 Supervisor OT-23-6 1.94 153 1.31 
and Pushbutton Reset..... ...S0T-23-5 248 1.95 1.66 STM6719SHWBGF 497-5015-2-ND Dual/Triple Ul 
STM6822LWY6F 497-4664-2-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer “SU ual ire 
and Pushbutton Reset... w» SOT-23-5 2832.00/3,000 STEVES VWORE eee are a SOT 236 eee all) 
STM6822RWY6F 497-4665-1-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer ? “aA ual/Triple Supervisor with Push- 
cn EUSHDULON RO Se SOT-23-5 Ca com co stusriasvwesr —|4g7-s1e7-2-n0 |ual Tre Supenisorwih Push.” 
STM6822RWY6F 497-4665-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer BuO Rese SOT-23-6 3360.00/3,000 
and Pushbutton Reset SUbeee AEP al) STM6719TGWB6F ——|497-5188-1-ND _| Dual/Triple Supervisor wi es 
STM6822SWY6F 497-4799-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer Biter Reset SOT-23-6 294 231 196 
oneal eee SOT 2.48 1.95 166 | “sryg7igTeweeF — |497-5188-2-ND | Dualriple Supervisor with Push- TTR PRECEE 
STM6822SWY6F 497-4799-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer P Pe 99, 
Button Reset SOT-23-6 3360.00/3,000 
and Pushbutton Reset ....  SOT-23-5 2832.00/3,000 STM6719TWWB6F | 497-5016-1-ND —_| Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6822TWY6F 497-4666-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor S0T-23-6 1.94 1.53 1.31 
and Pushbutton Reset... .80T-23-5 2.48 1.95 1.66 504 6-2- ii ee Z f 
STM6823MWY6F | 497-4794-1-ND _|4.39V Supervisor with Watchdog Timer STMSETWWESF aM Sperone onan SOTDAe TERETE 
and! Rusiibutton HBSe= SOT-23-5 (R22 OSES STMG7ISTZWBGF _|497-5389-1-ND_ |Dual/Triple Ultra Low Voltage a 
STM6823MWY6F 497-4794-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer siipenisor® i SOT-23-6 2418 1.72 1.46 
and Pushbutton Reset... soe SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6719TZWB6F 497-5389-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6823SWY6F 497-4790-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer isor*® -23- 
Supervisor’ SOT-23-6 2496.00/3,000 
and Pushbutton Reset... --SOT-23-5 2.52 1.98 1.68 STM6720SFWB6F 497-5017-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6823SWY6F 497-4790-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor SOT-23-6 1.94 1.53 1.31 
and Pushbutton Reset... = 8OTH28°5 2880,00/8,000 STMG720SEWBGF  |497-5017-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SCENE 
STM6824LWY6F 497-4789-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor..... SOT-23-6 1797.00/3,000 
and Pushbutton Reset... vSOT-23-5 2.52 1.98 1.68 STM6720SVWB6F 497-5189-1-ND _| Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6824LWY6F 497-4789-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset* SOT-23-6 2.94 2.31 1.96 
and Pushbutton Reset... soe SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6720SVWB6F 497-5189-2-ND —_| Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6824RWY6F 497-4784-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset* 3360.00/3,000 
fie RUSHDUHOR, ROSBt : 2o8 iB iss STM6720TGWBGF __[497-5190-1-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6824TWY6F 497-4787-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset 2.94 2.31 1.96 
and Pushbutton Reset..... . ...SOT-23-5 2.52 1.98 1.68 STM6720TGWB6F 497-5190-2-ND Dual/Triple Sup 
STM6824TWY6F 497-4787-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset* SOT-23-6 3360.00/3,000 
and Pushbutton Reset... see. SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6720TWWB6F | 497-5018-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6825MWY6F 497-4786-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor SOT-23-6 1.94 1.53 1.31 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 STM6720T WWBOF 497-5018-2-ND 
STM6825TWY6F 497-4785-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer OT-23-6 2362.50/3,000 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 STM6720TZWB6F 497-5191-1-ND 
STM6825TWY6F 497-4785-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer SOT-23-6 2.94 231 1.96 
and Pushbutton Reset... 2340.00/3,000 STM6720TZWB6F 497-5191-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6821TWY6F 497-4976-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and Button Reset* SOT-23-6 3360.00/3,000 
Pushbutton Reset 252 1.98 1.68 STM6777SVWB6F 497-5247-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6821TWY6F 497-4976-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 2.73 215 1.82 
Pushbutton Reset SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6777SVWB6F 497-5247-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6823LWY6F 497-5192-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 3120.00/3,000 
Pushbutton Reset* .... $0T-23-5 252 1.98 1.68 STM6778SYWB6F 497-5248-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6823LWY6F 497-5192-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 2.73 215 1.82 
Pushbutton Reset* .... SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6778SYWBOF 497-5248-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6823TWY6F 497-4977-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 3120.00/3,000 
Pushbutton Reset SOT-23-5 252 1.98 1.68 STM6779SWB6F 497-5249-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6823TWY6F 497-4977-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 2.73 215 1.82 
Pushbutton Reset SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6779SWB6F 497-5249-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6824SWY6F 497-4978-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 3120.00/3,000 
Pushbutton Reset SOT-23-5 2.52 1.98 1.68 STM6780SWBOF 497-5250-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6824SWY6F 497-4978-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 2.73 215 1.82 
Pushbutton Reset SOT-23-5 2880.00/3,000 STM6780SWB6F 497-5250-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6825LWY6F 497-5193-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and Supervisor* SOT-23-6 3120.00/3,000 
Pushbutton Reset* ............ SOT-23-5 252 1.98 1.68 Reset IC’s 
STM6825SWY6F 497-4979-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and aay STMBOOMWXGE 797-3326-1-ND 738V Reset Circul a ce 
Pushbutton Reset SOT-23-5 2.52 1.98 1.68 fi 
: : STM809MWX6F 497-3326-2-ND 4.38V Reset Circu 571.65/3,000 
STM6825SWY6F 497-4979-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and STM809RWX6F 497-3327-1-ND 2.63V Reset Circu 58 43 3. 
Pushbutton Reset SOT-23-5 2880.00/3,000 STM809RWX6F 497-3327-2-ND | 2.63V Reset Circu “_ 871.65/3,000 
Multi-Voltage Resets STM809SWX6F 497-3338-1-ND 2.93V Reset Circu 58 438. 
STM6717SFWY6F 497-5010-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage STM809SWX6F 497-3338-2-ND 2.93V Reset Circu 571.65/3,000 
Supervisor 104 Se eas STM809TWX6F 497-3339-1-ND 3.08V Reset Circu 168) 643,234 
STM6717SFWY6F 497-5010-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage STM809TWX6F 497-3339-2-ND 3.08V Reset Circu 571.65/3,000 
Supervisor 1797.00/3,000 STM810LWX6F 497-3340-1-ND 4.63V Reset Circu 58 43 34 
STM6717SVWY6F 497-5181-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- STM810LWX6F 497-3340-2-ND 4.63V Reset Circu 571.65/3,000 
Button Reset* 2.73) 2.15) 1:82 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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i@Reel®’ POWER MANAGEMENT (Continued) tT ote Description Pkg 1 ae ae 
RoHS Compliant Parts Available - - - 

- : : : STM1061N34WX6F  |497-4958-2-ND _|3.4V Low Power Voltage Detector...........SOT-23 721.50/3,000 
STMicroelectronics | Digi-Key a Price Each STM1061N38WX6F | 497-5315-1-ND —_| 1.6 Low Power Voltage Detector* 0T-23 6853S 
Part No. Part No. Description 110 100 STM1061N38WX6F | 497-5315-2-ND _|1.6V Low Power Voltage Detector* ........SOT-23 810.00/3,000 
STM810MWX6F 497-3341-1-ND | 4.38V Reset Circuit 58. 433d 
STM810MWX6F 497-3341-2-ND | 4.38V Reset Circuit 571.65/3,000 
STM810RWX6F 497-3342-1-ND | 2.63V Reset Circuit 58 4334 Thi | t t POWER SUPPLY 
STM810SWX6F 497-3343-1-ND | 2.93V Reset Circuit 58 43 34 Icroeiectronics RoHS Compliant Parts Available 
STM810SWX6F 497-3343-2-ND __|2.93V Reset Circuit 571.65/3,000 STHAICTOe|Getronlesnl DIKE Price Eacine 
STMB1OTWX6F 497-3344-1-ND __|3.08V Reset Circuit 58. 433d Paina Pe ee Desi Pkg 10 100 
STM810TWX6F 497-3344-2-ND —/3.08V Reset Circuit 571.65/3,000 : 2 : : 

STM811LW16F 497-3345-1-ND | 4.63V Reset Circuit .$0T-143-4 786153 L200CV 497-1382-5-ND —_| Adj. Voltage/Current Regulator .. 269 212 1.80 
STM811LW16F 497-3345-2-ND | 4.63V Reset Circuit . SOT-143-4 939.60/3,000 L296 497-2939-5-ND | High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 10.68 9.46 7.63 
STM811MW16F 497-3346-1-ND 4.38V Reset Circuit _SOT-143-4 78 61 53 L296HT 497-3994-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 7.77 6.89 5.55 
STM811MW16F 497-3346-2-ND 4.38V Reset Circuit -S01-143-4 939.60/3,000 L296P 497-1392-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 13.13 11.63 9.38 
STM811RW16F 497-3347-1-ND 2.63V Reset Circuit .SOT-143-4 78 61 53 L296PHT 497-3995-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 13.48 11.94 9.63 
STM811RW16F 497-3347-2-ND | 2.63V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 E-L4957AD15 497-5327-5-ND [5A ULDO Linear Regulator* 252 240 177 
STM811SW16F 497-3348-1-ND | 2.93V Reset Circuit .SOT-143-4 78 6153 L4957AD1.8 497-5290-5-ND ‘| 1.8V, 5A ULDO Linear Regulator* . 3.53 278 2.36 
STM811SW16F 497-3348-2-ND 2.93V Reset Circuit . SOT-143-4 939.60/3,000 L4960 497-1406-5-ND 2.5A Power Switching Regulator*. 6.32 519 4.38 
STMBTTTWI6F 497-3349-1-ND __|3.08V Reset Circuit “SOT143-4 78 61 53 E-L4960 497-4555-5-ND | 2.5A Power Switching Regulator* . 437 3.81 2.84 
STM811TW16F 497-3349-2-ND | 3.08V Reset Circuit .S0T-143-4 939.60/3,000 L4960H 497-2942-5-ND___|2.5A Power Switching Regulator ... 7.02 5.76 4.86 
Se essed END ton eset Src ao 4 18 ‘acne aod L4962/A 497-1407-5-ND 1.5A Power Switching Regulator ..16-Power Dip 4.07 3.21 2.72 
a re / eset Circul SUT TS 00/3, L4962E/A 497-2943-5-ND 1.5A Power Switching Regulator 7.41 6.08 5.13 
STM812MW16F 497-3351-1-ND 4.38V Reset Circuit .S0T-143-4 18 61 a5a) L4963D 497-1408-5-ND 1.5A Switching Regulator ...... 459 4.00 2.98 
STM812MW16F 497-3351-2-ND 4.38V Reset Circuit .$0T-143-4 743.85/3,000 L4964 497-1409-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 12.25 10.85 8.75 
STMal RW ior fa essee IND pay Reset eireul ak ta 78 pac aa L4970A 497-1410-5-ND 10A Switching Regulator 5-Multiwatt 21.44 19.43 15.41 
SSE SS SOIT 60/3; E-L4971D 497-4556-5-ND | 1.5A Step-Down Switching Reg.*........16-SOIC 4.70 4.09 3.05 
STM812SW16F 497-3353-1-ND_—_/2.93V Reset Circuit -SOT-143-4 7861 53 L4971D013TR 497-3357-1-ND —_|1.5A Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 5.85 4.80 4.05 
STM8125W16F edigseocaeaNOmmmm) 2.93V Reset Circutt -S0T-143-4 743.85/8,000 14971D013TR 497-3357-2-ND —_| 1.5A Step-Down Switching Regulator... 16-SOIC 1995.00/1,000 
SZ er pec om 2 O8N Reset Grcutt Soria Me encoeeece L4972AD 497-4207-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator......20-SOIC 5.75 5.25 4.15 
; ircut . 60/3; L4972AD013TR 497-4207-1-ND___|2A Step-Down Switching Regulator......20-SOIC 8.75 7.75 6.25 
STM1001LWX6F 497-4797-1-ND —_| 4.63V Reset Circuit SOT-23. 58 43 34 ae 
STMO01LWXGE 497-4797-2.ND. _ |4.63V Reset Circuit S0T.23 571.65/3,000 [4972AD013TR 497-4207-2-ND _ [2A Step-Down Switching Regulator...... 20-SOIC 3187.50/1,000 
; ‘ecu ps L4973D3.3-013TR 497-3358-1-ND | 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.21 5.67 4.49 
STM1001MWX6F 497-4658-1-ND __|4.63V Reset Circuit SOT-23 77.6051 
STMTOOIMWXEF AGTSAESSORINMNM 4.63) Resat Circuit nae 918.00%,000 L4973D3.3-013TR 497-3358-2-ND | 3.5A Step-Down Switching Regulator... 20-SOIC 3443.00/1,000 
STM aIOLWITE Le GeGueNTM 4.62) low Power Resot Girculk S0T-23 Maas cane) L4973D5.1 497-1412-5-ND __|3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.21 5.67 4.49 
STM1810LWX7F 497-4959-2-ND 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 891.00/3,000 L4973D5.1-013TR 497-3359-1-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 9.45 8.37 6.75 
STM1810MWX7F 497-4960-1-ND 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 58 50 L4973D5.1-013TR 497-3359-2-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator... 20-SOIC 4320.00/1,000 
STM1810MWX7F 497-4960-2-ND __|4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 E-L4973V3.3 497-4558-5-ND __|3.A Step-Down Switching ; 
STM1811LWX7F 497-4961-1-ND __|4.62V Low Power Reset Circuit $0T-23. 74 58 50 Regulator 18-Power Dip 6.44 5.88 4.65 
STM1811LWX7F 497-4961-2-ND 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L4975A 497-5335-5-ND 5A Switching Regulato 15-Multiwatt 22.02 19.96 15.83 
STM1811MWX7F 497-4962-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50 L4976D013TR 497-3360-1-ND__| 1A Step-Down Switching Regulator......16-SOIC_ 4.13 3.60 2.68 
STM1811MWX7F 497-4962-2-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L4976D013TR 497-3360-2-ND [1A Step-Down Switching Regulator...... 16-SOIC 2034.90/1,000 
STM1812LWX7F 497-4963-1-ND __|4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 58 50 L4977A 497-5336-5-ND —_|7A Switching Regulator* 5-Multiwatt 1824 1653 13.11 
STM1812LWX7F 97-4963-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L4978D 497-5794-5-ND | 2A Step-Down Switching Regulator* ....16-SOIC 4.89 4.26 3.17 
STM1812MWX7F 497-4964-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23. 74 58 50 L4978D013TR 497-4559-1-ND | 2A Step-Down Switching Regulator* ...16-SOIC 7.06 5.80 4.89 
STM1812MWX7F 497-4964-2-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L4978D013TR 497-4559-2-ND__| 2A Step-Down Switching Regulator* ... 16-SOIC 2407.30/1,000 
STM1813LWX7F 497-4965-1-ND 4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 88 69 59 L4981A 497-3634-ND Power Factor Corrector 540 470 3.50 
STM1813LWX7F 497-4965-2-ND __|4.62V Low Power Reset Circuit. SOT-23 1053.00/3,000 E-L4981AD013TR 497-4562-1-ND __| Power Factor Corractor* 730 640 540 
STM1813MWX7F 497-4966-1-ND 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 88 169159 E-L4981AD013TR 497-4562-2-ND Power Factor Corrector* 3320.00/1,000 
STM1813MWX7F 497-4966-2-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit. SOT-23 834.00/3,000 L4981B 497-5337-5-ND —_| Power Factor Corrector* 878 7.20 6.08 
STM1815RWX7F 497-4967-1-ND 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 58 50 L4981BD 497-5338-5-ND Power Factor Corrector* 8.78 7.20 6.08 
STM1815RWX7F 497-4967-2-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit SOT-23 891.00/3,000 [4981BD013TR 497-5339-1-ND | Power Factor Corrector* 3787.20 6.08 
Se St — HSE a — Serio ree tage | Ueiamen — |itsngehe [portac one te 
4988-2" : iret : 00/3, L5970ADTR 497-6140-1-ND —_| 1.5A Step-Down Switching Reg. 5.07 4.16 3.51 
STM1815TWX7F 497-4969-1-ND _|3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50 LS970ADTR 497-6140-2-ND _|1.5A Step-Down Switching 
STM1815TWX7F 497-4969-2-ND 3.06 Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 Regulator* 4875,00/2,500 
STM1816RWX7F 497-4970-1-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 58 50 T=O7ON0TaTR AGEGEIRSENMMI Un to 1A StoccDann Sachi ees 
STM1816RWX7F 497-4970-2-ND __|2.55V Low Power Reset Circuit SOT-23 891.00/3,000 ad Rue a “ tep-Down Switching Aah Seo AS 
STM1816SWX/F 497-4791-1-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit SoT-23. 74 +58 50 careneiath FeO Un to A Stocboug Suiteh : ae 
STM1816SWX7F 497-4791-2-ND —_| 2.88V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 Roikie ee agar 
STM1816TWX7F 497-4793-1-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50 QUIRON aan ” 584.00/2,5 
STM1816TWX7F 497-4793-2-ND _3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 891.00/3,000 L5971D 497-1416-5-ND__|1.5A Step-Down Switching Regulator 6.79 5.57 4.70 
STM1817RWX7F 497-4971-1-ND 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 5850. E-L5972D013TR 497-4564-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 3.51 3.06 2.28 
STM1817RWX7F 497-4971-2-ND —__|2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L5973AD 497-4565-5-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 5.27 4.32 3.65 
STM1817SWX7F 497-4972-1-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50 L5973ADTR 497-5328-1-ND —_| 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 5.27 4.32 3.65 
STM1817SWX7F 497-4972-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L5973ADTR 497-5328-2-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 5062.50/2,500 
STM1817TWX7F 497-4973-1-ND 3.06V Low Power Reset Circuit. SOT-23 74 58 50 L5973D013TR 497-4566-1-ND 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 4.88 4.00 3.38 
STM1817TWX7F 497-4973-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit. SOT-23 891.00/3,000 L5973D013TR 497-4566-2-ND 2.5A Step-Down Switching Reg.* . 4687.50/2,500 
STM1818RWX7F 497-4974-1-ND __|2.55V Low Power Reset Circuit. S0T-23. «88 ~—SCiStC«CD E-L5991A 497-5287-5-ND _| Primary Controller with Standby* . 3.02 2.38 2.02 
STM1818RWX7F 497-4974-2-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit. SOT-23 1053.00/3,000 E-L5991AD 497-5288-5-ND ——_| Primary Controller with Standby* . 216 1.80 1.52 
STM1818SWX7F 497-4795-1-ND 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 bOG me /ilanme 5: L5991A 497-5722-ND Primary Controller with Standby* . 3.15 248 2.10 
STM1818SWX7F 497-4795-2-ND 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 834.00/3,000 L5991AD13TR 497-3996-1-ND Primary Controller with Standby 3.02 2.38 2.02 
STM1818TWX7F 497-4796-1-ND__|3.06V Low Power Reset Circuit S0T-23 88 __—69_—59 L5991AD13TR 497-3996-2-ND __| Primary Controller with Standby 2340.00/2,500 
STM1818TWX7F 497-4796-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 1053.00/3,000 L5991D013TR 497-3997-1-ND Primary Controller with Standby 3.57 281 2.38 
STM6315LBW13F 497-5316-1-ND 2.93V Open Drain MPU Reset* .S0T-143-4 1.29 1.02.87 L5991D013TR 497-3997-2-ND Primary Controller with Standby 3400.00/2,500 
STM6315LBW13F 497-5316-2-ND 2.93V Open Drain MPU Reset* .SOT-143-4 1575.00/3,000 L5993D 497-2387-5-ND Constant Power Controller 3.78 3.29 2.45 
STM6315MDW13F — |497-6028-1-ND —/4.38V Open Drain MPU Reset*........SOT-143-4 1.29 1.02 87 163820 497-4802-5-ND | High Voltage Half Bridge Driver . 288 240 202 
STMG315MDW13F __|497-6028-2-ND _|4.38V Open Drain MPU Reset* ..... SOT-143-4 1575.00/3,000 wees ng) Orage Tea rice TNE 
- L6382D5 497-5356-5-ND High Voltage Half Bridge Driver 3.21 280 2.09 
STM6315RAW13F 497-6122-1-ND _|2.63V Open Drain MPU Reset*......SOT-143-4 112 89 76 ; ‘ , 
p i ss 3 L6382D5TR 497-4615-1-ND High Voltage Half Bridge Driver . 464 381 3.22 
STM6315RAW13F 497-6122-2-ND | 2.63V Open Drain MPU Reset* ........ SOT-143-4 1365.00/3,000 L6382D5TR 497-4615-2-ND | High Voltage Half Bridge Driver 1975.40/1,000 
STM6315RBW13F 497-5126-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit*...SOT-143 1.12 89 = 76 7 a A * . “79 
; Hine E-L6561 497-4580-ND Power Factor Corrector 218 1.72 1.46 
STM6315RBW13F 497-5126-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit* ...SOT-143 1365.00/3,000 E-L6561D 497-4581-5-ND Power Factor Corrector* 156 130 110 
STM6315RDW13F 497-5127-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit*..SOT-143 1.12 89 76 . = = = 
STMG31SRDW13F | 497-5127-2-ND _|2.63V Microprocessor Reset Circuit®...SOT-143 1365.00/3,000 L6561D013TR 497-4582-1-ND —_| Power Factor Corrector 1.94 153 1.31 
iy ea i * “4 A3- L6561D013TR 497-4582-2-ND Power Factor Corrector* 1968.75/2,500 
STM6315RGW13F 497-6123-1-ND | 2.63V Open Drain MPU Reset .S0T-143-4 112 89 76 iT SeeAnTR Nea R AMM Transition-Mode PFC Contraligg® Pe tmatscieitat 
STM6315RGW13F 497-6123-2-ND | 2.63V Open Drain MPU Reset’ ........ SOT-143-4 1365.00/3,000 oi ransition-Mode PFC Controller : 33 1. 
s -1- it 443-1 L6562ADTR 497-6294-2-ND Transition-Mode PFC Controller 1968.75/2,500 
STM6315SDW13F 497-4975-1-ND | 2.93V Open Drain MPU Reset .S0T-143-4 99 77 66 i 
STM6315SDW13F __|497-4975-2-ND _|2.93V Open Drain MPU Reset........... SOT-143-4 942.00/3,000 ee =e Tranemion ee at cones _ os oa 
= = sal i ransition-Mode ontroller: Is rR pe 
Voltage Detectors E-L6562DTR 497-4583-2-ND _| Transition-Mode PFC Controller 1968.75/2,500 
STMIO06INI6WX6F | 497-4949-1-ND | 1.6V Low Power Voltage Detector. $0723. 73~—OCB 16300.8. tens 
L6562N 497-5329-5-ND Transition-Mode PFC Controller 194 153 1.31 
STM1061N16WX6F | 497-4949-2-ND | 1.6V Low Power Voltage Detector. SOT-23 721.50/3,000 LeS63ATR 497-6129-1-ND _|Transition-Mode PFC Controller it kG) Ge 
STM1061N17WX6F 497-4950-1-ND 1.7V Low Power Voltage Detector. SOT-23 afl nod 24) y Paty Hien | : t 7 
L6563ATR 497-6129-2-ND Transition-Mode PFC Controller 1531.25/2,500 
STM1061N17WX6F | 497-4950-2-ND —_/1.7V Low Power Voltage Detector. SOT-23 721.50/3,000 —- 
STM1061N22WX6F | 497-4951-1-ND __|2.2V Low Power Voltage Detector.........S0T-23 7354.43 reeee pie Hanstion- Mode me Contre mae . ee 5 1 
STM1061N22WX6F | 497-4951-2-ND | 2.2V Low Power Voltage Detector.......... SOT-23 721.50/3,000 i LOW ransition-Mode PFC Controller -50/2,5 
& au L6565DTR 497-4584-1-ND Quasi-Resonant SMPS Controller 2.31 1.82 1.54 
STM1061N23WX6F | 497-4952-1-ND | 2.3V Low Power Voltage Detector. SOT-23. 73 54 43 LesesDTR ico — |S ERIE Conircllere PARE 
STM1061N23WX6F | 497-4952-2-ND | 2.3V Low Power Voltage Detector. SOT-23 721.50/3,000 Les68N PEERS GATE prea Heal Ships Con eee RB ee ee 
STM1061N25WX6F | 497-6181-1-ND  |2.5V Low Power Voltage Detector®.......S0T-23 73 54 .43 965) 75795 -5- uasi-Resonant ontroller : Ce 
STM1061N26WXG6F  |497-4953-1-ND _|2.6V Low Power Voltage Detector. SOT-23 735443 reo ree i Mode ae conte “ cere 88 
iS -9. i -{ ee. juiti-Mode ontroller . 2 
SIMIOSINDTWXGE /497-4954-1ND | 27V Low Power Votlage Detector. "SOT-23 73 sd dg. | LOS86BTR 497-6297-1-ND__/MutMode SMPS Controle 252 1.98 1.68 
STM1061N27WX6F | 497-4954-2-ND | 2.7V Low Power Voltage Detector.......... SOT-23 721.50/3,000 L6S66BTR AST-8297- 2, ND) Mult-Mode SMPS Controller* ......... 2400.00/2,500 
STM1061N28WXG6F  /497-4955-1-ND | 2.8V Low Power Voltage Detector SOT-23 73 54 43 E-L6569 497-4585-5-ND_| HV Half Bridge Driver with Oscillator®.......8- 2.85 2.38 2.00 
STM1061N28WX6F 497-4955-2-ND 2.8V Low Power Voltage Detector. SOT-23 721.50/3,000 L6569A 497-3654-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator .8-MiniDip 3.99 3.14 2.66 
STM1061N2QWXG6F | 497-4956-1-ND —_|2.9V Low Power Voltage Detector SOT-23 73543 L6569AD ASTeNs2o ros NDI | HV Half Bridge Driver with Oscillator .....8-SOIG (eZ85ig2338)55 2°00 
STM1061N2Q9WX6F | 497-4956-2-ND | 2.9V Low Power Voltage Detector. SOT-23 721.50/3,000 L6569AD013TR 497-5359-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 3.99 3.14 2.66 
STM1061N31WX6F 497-4957-1-ND 3.1V Low Power Voltage Detector. SOT-23 ak 54 4 L6569AD013TR 497-5359-2-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator* ... 3800.00/2,500 
STM1061N31WX6F 497-4957-2-ND 3.1V Low Power Voltage Detector. SOT-23 721.50/3,000 L6569D 497-5796-5-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator*....8-SOIC 2.85 2.38 2.00 
STM1061N34WX6F | 497-4958-1-ND _[3.4V Low Power Voltage Detector. SOT-23. 735448 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroelectronics Digi@ Reel’ POWER SUPPLY (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L6571A 497-5360-5-ND HV Half Bridge Driver w/Oscillator*....8-MiniDip 3.15 2.48 2.10 E-L6910TR 497-4591-1-ND Adjustable Step-Down Controller with 
L6571AD 497-5361-5-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator*....8-SOIC 1.80 1.50 1.26 Sync. Rectification* snes 4.29 3.52 2.97 
L6571AD013TR 497-3367-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator......8-SOIC 2.31 1.82 1.54 E-L6910TR 497-4591-2-ND Adjustable Step-Down Controller with 
L6571AD013TR 497-3367-2-ND —_| HV Half Bridge Driver with Oscillator ..... 8-SOIC 2200.00/2,500 Sync. Rectification* “ 4125.00/2,500 
L6571BD013TR 497-3655-1-ND__| HV Half Bridge Driver with Oscillator.....8-SOIC 2.55 2.13 1.79 L6910GTR 497-6111-1-ND | Adjustable Step-Down Controller with 
E-L6571BD013TR 497-4586-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator®....8-SOIC_ 3.78 2.97 2.52 Syne. Rectification 4423.24 2.75 
E-L6571BD013TR 497-4586-2-ND —_| HV Half Bridge Driver with Oscillator*.... 8-SOIC 3600.00/2,500 L6910GTR 497-6111-2-ND —_| Adjustable Step-Down Controller with 
L6574D013TR 497-4018-1-ND _| CFL/TL Ballast Driver Preheat Sync. Rectification* : 3920.00/2,500 
and Dimmin 351 2.88 2.43 L6911CTR 497-6109-1-ND 5-Bit Prog. Step-Down Controller with 
Uea7aDoreIR eels °F L/TL Ballast Driver Prehea LegticTR gor-e1092-N0 sat Pasa ban Controller with ee ce 
and Dimming 3327.50/2,500 5 ee 
E-L6574D0137R 497-4587-1-ND | CFL/TL Ballast Driver Preheat Syne. Rectification® UFASOO/ILO00 
and Dimming* 281 245 1.82 L6911DTR 497-6110-1-ND 5-Bit Prog. Step-Down Controller with 
E-L6574D013TR 497-4587-2-ND | CFL/TL Ballast D Sync, Reciiication? ; ail) AES 
and Dimming* 3328.00/2,500 L6911DTR 497-6110-2-ND 5-Bit Prog. Step-Down Controller with 
i ey ea Sync. Rectification* 1743.00/1,000 
L6585DTR 497-6102-1-ND __| Combo IC for PFC/Ballast Control 6.24 512 4.32 ieevanre 497-5883-1-ND | Bit Prog, Dual-Phase Controller AGR GS See 
L6585DTR 497-6102-2-ND | Combo IC for PFC/Ballast Control 2656.00/1,000 - ; 
c ee L6917BDTR 497-5883-2-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller 3436.20/1,000 
L6590D013TR 497-4019-1-ND Fully Integrated Power Supply . 6.05 4.96 4.19 E-L6919ETR 497-4592-1-ND 5-Bi < 
-| ~ = =| -Bit Prog. Dual-Phase Controller 42) (3.24) (2575 
peo ea tel pee lee oem) Fully Integrated Power Supply acyl aely E-L6919ETR 497-4592-2-ND __| 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* 4715.00/1,000 
L6590N 497-5362-5-ND Fully Integrated Power Supply* 419 3.65 2.72 L6920DB 497-4812-5-ND 4V High Eff Sync. Step-Up Convert 225 188 1.58 
L6598D013TR 497-4020-1-ND High Voltage Resonant Controller 3.86 3.17 2.68 L6920DBTR 497-5241-1-ND 4V High Eff. Syne. Step-Up =< x ‘ % 
L6598D013TR 497-4020-2-ND High Voltage Resonant Controller 3167.50/2,500 Converter’ ........ . 3.15 248 2.10 
E-L6598D013TR 497-4588-1-ND High Voltage Resonant Controller* .. 416 3.27 2.78 A Foi 
E-L6598D013TR 497-4588-2-ND | High Voltage Resonant Controller . 3960.00/2,500 eee ee gcuerct TV igh Ef Syne Step-Up 4800.00/4,000 
L6599DTR 497-6156-1-ND High Voltage Resonant Controller* .. 5.85 4.80 4.05 Le920DCTR 497-6106-1-ND 1V High Eff. Sy boa 
L6599DTR 497-6156-2-ND High Voltage Resonant Controller* . 5625.00/2,500 Converter* ... _ 3415 248 2.410 
L6599N 497-5723-ND High Voltage Resonant Controller* .. 5.85 4.80 4.05 L6920DCTR 497-6106-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 
L6615D013TR 497-4023-1-ND —_| High/Low Side Load Share Controle 3.15 2.48 2.10 Converter* ... = 4800.00/4,000 
L6615D013TR 497-4023-2-ND High/Low Side Load Share Controle! 3000.00/2,500 L6920DTR 497-3368-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 
L6668TR 497-5094-1-ND Smart Primary Controller* 2.94 2.31 1.96 Converter oe 3.51 2.88 2.43 
L6711TR 497-5363-1-ND 3-Phase Controller*.. 6.79 5.57 4.70 L6920DTR 497-3368-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 
L6711TR 497-5363-2-ND | 3-Phase Controller*.. 6264.00/2,400 Converter 5632.00/4,000 
L6712ADTR 497-4218-1-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller..28-SOIC 8.82 7.82 6.30 L6924D013TR 497-5100-1-ND _| Battery Charger System* 16-VFOFPN 4.29 3.52 2.97 
L6712ADTR 497-4218-2-ND 2-Phase Interleaved DC/DC Controller .. 28-SOIC 4032.00/1,000 L6924D013TR 497-5100-2-ND Battery Charger System* 16-VFOFPN 6600.00/4,000 
L6712AQTR 497-5179-1-ND 2-Phase Interleaved DC/DC L6925D013TR 497-3369-1-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 
Controller* 36-VFOFPN 7.61 6.24 5.27 Regulator ..8-MSOP 255 213 1.79 
L6712AQTR 497-5179-2-ND —_| 2-Phase Interleaved DC/DC E-L6925D013TR 497-4594-1-ND _| High Eff. Mono Sync. Step-Down 
Controller* . 36-VFOFPN 7312.50/2,500 Regulator* -8-MSOP_ 2.55 2.13 1.79 
L6712D 497-5364-5-ND 2-Phase Interleave E-L6925D013TR 497-4594-2-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 
Controller* : 6.48 5.64 4.20 Regulator* ...8-MSOP 4420.00/4,000 
L6712DTR 497-4936-1-ND __|2-Phase Interleaved DC/DC Controller..28-SOIC_ 7.61 6.24 5.27 Le926Q1TR 497-5101-1-ND ae Ernesenty Mond Sync. 8-VFOFPN (RSTEORMeStOG Ess 
5 9 - lep-Down Regulator... -" i i : 
67120 497538554 |2Phase tereaved DDG | 8260TTR 497-5101-2-ND | high Efceney Mono Syne 
Controller* 36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 Step-Down Regulator* -VFOFPN 5888.00/4,000 
L67120TR 497-4219-1-ND —_| 2-Phase Interleaved DC/DC L6928D013TR 497-4222-1-ND —_| High Efficiency Mono Sync. 
Controller. 36-VFQFPN 6.48 5.64 4.20 Step-Down Regulator ... ..8-MSOP 3.82 3.01 2.55 
ARORA a si L6928D013TR 497-4222-2-ND High Efficiency Mono Sync. 
L6714TR 497-5095-1-ND sree Gonmayer with Embedded or Gane ee Step-Down Regulator... _.8-MSOP 5824.00/4,000 
5 : E 2 L692801TR 497-5180-1-ND High Efficiency Mono Sync. 
L6714TR 497-5095-2-ND siaee oomaler with Embedded SartanlGan Step-Down Regulator®..... 8-VFOFPN 3.11 245 2.08 
L6722TR 497-5904-1-ND —_|3-Phase Controller for DC/DC Le Le928QiTR Siecle 2" Ericiancy Mono Sync. sVeaEBN Waa aniAnoe 
tep-Down Regulator*.... . 8 00/4, 
Converters* OES ORES ol E-L6932D1.2 497-5057-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIG 3.99 3.14 2.66 
L6722TR 497-5904-2-ND _—_| 3-Phase Controller for DC/DC E-L6932D1.2TR 497-4596-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 2.85 2.38 2.00 
Converters * ... 36-VFQFPN 4875.00/2,500 L6932D1.2TR 497-5724-1-ND __| High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC_ 3.53 2.78 2.36 
LO725ATR oie Oui aag) Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap 16932D1.2TR 497-5724-2-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 3360.00/2,500 
Anti-discharging System 16-SOIC 252 1.98 1.68 L6932D1.5TR 497-5102-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 3.53 2.78 2.36 
L6725ATR 497-5905-2-ND —_} Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap L6932D1.5TR 497-5102-2-ND _| High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 3360.00/2,500 
* 
Anti-discharging System 16-SOIC 2400.00/2,500 L6932D1.8TR 497-5882-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 3.53 2.78 2.36 
L6725TR 497-5096-1-ND | Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap L6932D1.8TR 497-5882-2-ND __| High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 3360.00/2,500 
Anti-discharging System* 16-SOIC 1.85 1.47 1.25 L6932D2.5TR 497-5909-1-ND [High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 353 2.78 2.36 
L6725TR 497-5096-2-ND | Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap L6932D2.5TR 497-5909-2-ND —_| High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 3360.00/2,500 
Anti-discharging System*.. 6-SOIC 1881.25/2,500 L6933H1.2TR 497-6145-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*..8-HSOP 4.68 3.84 3.24 
L6726ATR 497-5906-1-ND__| Single Phase PWM Controller* 8SOIC 1.72 1.36 1.16 L6933H1.2TR 497-6145-2-ND —_| High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*..8-HSOP 3840.00/2,500 
L6726ATR 497-5906-2-ND —_| Single Phase PWM Controller* 8-SOIC 1750.00/2,500 L6997STR 497-4225-1-ND __| Step-Down Controller .20-TSSOP 5.07 4.16 3.51 
L6727TR 497-5907-1-ND Single Phase PWM Controller* 8-SOIC 2.35 1.85 1.57 L6997STR 497-4225-2-ND Step-Down Controller .20-TSSOP 4875.00/2,500 
L6727TR 497-5907-2-ND —_| Single Phase PWM Controller* 8-SOIC 2240.00/2,500 L6926013TR 497-4595-1-ND —_| Regulator Sync. Step-Down* 370 2.91 2.47 
L6730 497-5291-5-ND Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 2.40 2.00 1.68 L6926013TR 497-4595-2-ND Regulator Sync. Step-Down* 5632.00/4,000 
L6730BTR 497-5097-1-ND __| Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP_ 3.36 2.64 2.24 SG2525AN 497-2038-5-ND _| Reg. Pulse Width Modutator* ip 1.50 1.25 1.05 
L6730BTR 497-5097-2-ND | Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 3200.00/2,500 E-SG2525AN 497-4644-5-ND__| Regulator Pulse Width Modulator* 16-Dip_ 1.77 1.48 1.24 
L6730TR 497-5098-1-ND —_| Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 3.36 2.64 2.24 SG2525AP013TR 497-2039-1-ND ——_| Regulator Pulse Width Modulato! 16-SOIC 210 1.65 1.40 
L6730TR 497-5098-2-ND —_| Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 3200.00/2,500 SG2525AP013TR 497-2039-2-ND —_| Regulator Pulse Width Modulato! 16-SOIC 2000.00/2,500 
L6731BTR 497-5099-1-ND —_| Adjustable Step-Down Controller* .16-HTSSOP 2.35 1.85 1.57 E-SG2525AP013TR | 497-4683-1-ND Regulator Pulse Width Modulator* ......16-SOIG 2.48 1.95 1.66 
L6731BTR 497-5099-2-ND Adjustable Step-Down Controller* ..16-HTSSOP 2437.50/2,500 E-SG2525AP013TR 497-4683-2-ND Regulator Pulse Width Modulator* I 2360.00/2,500 
L6731DTR 497-6112-1-ND Adjustable Step-Down Controller with $G3524N 497-2992-5-ND Regulator Pulse Width Modulato! 16-Dip 1.89 1.50 1.28 
Sync. Rectification* 46-HTSSOP 3.15 2.48 2.10 $G3524P 497-5377-5-ND Regulator Pulse Width Modulator* ......16-SOIG 2.48 1.95 1.66 
a eee scoamum /rsuosin |feha ris eastesoe ||" ntapeat 
Syne. Rectification* ... ...16-HTSSOP 3000.00/2,500 -2040-2-| { 50/2, 
L6732TR 497-5240-1-ND __| Adjustable Step-Down Controller* ..16-HTSSOP 3.15 2.48 2.10 een faemieee Peale Pee ne ie is tee 
16732TR 497-5240-2-ND | Adjustable Step-Down Controller® ..16-HTSSOP 3000.00/2,500 a onward oyne heen a 
L6740LTR 497-6298-1-ND Hybrid Controller for AMD* 7.02 5.76 4.86 STSR2PCD-TR 497-2154-1-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver. 5.46 4.48 3.78 
L6740LTR 497-6298-2-ND Hybrid Controller for AMD 5745.60/2,400 STSR2PCD-TR 497-2154-2-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver. 5250.00/2,500 
4 ee : rene aie STSR2PMCD-TR 497-5405-1-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver* . 546 448 3.78 
Le7atTR pg uecegisu oma High Current MOSFET Driver® . Nee et bane STSR2PMCD-TR 497-5405-2-ND | Forward Sync. Rectifier Smart Driver* .. 8-SOIC 5250.00/2,500 
L6741TR 497-6299-2-ND__| High Current MOSFET Driver*. 1035.00/2,500 STSRACD 497-4400-5-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for - pase! 
L67430TR 497-6300-1-ND | High Current MOSFET Driver*. 151 119 1.02 Flyback 538 442 3.73 
L67430TR 497-6300-2-ND —_| High Current MOSFET Driver*. 2450.00/4,000 . Saco 
L6743TR 497-6301-1-ND —_| High Current MOSFET Driver*. 4.08 85 73 STsnsou Ik ea) gst elcid Driver for may ve ARR 
L6743TR 497-6301-2-ND —_| High Current MOSFET Driver*. 1093.75/2,500 i: AA 9-1 : : : 
E-L6902D013TR 497-5330-1-ND __| Switching Regulator with Adjustable Sreneen CORED liad Driver for SOMBIE 
Current Limit*... 3.78 3.29 2.45 STSR30D-TR 497-2155-1-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for oa 
E-L6902D013TR 497-5330-2-ND ——_| Switching Regulator with Adjustable Flyback . 5.38 4.42 3.73 
Current Limit*.... “ 4480.00/2,500 STSR30D-TR 497-2155-2-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for 
E-L6910 497-4590-5-ND Adjustable Step-Down Controller with Flyback 4416.00/2,500 
Sync. Rectification* ... 2.97 2.59 1.93 TL7702ACD1013TRA | 497-5427-1-ND —_| Supply Voltage Supervisor W12) Veo 7 
L6910ATR 497-5293-1-ND _| Adjustable Step-Down Controller with TL7702ACD1013TRA | 497-5427-2-ND —_| Supply Voltage Supervisor* 1137.50/2,500 
Sync. Rectification* ... -IG-HTSSOP 4.12 3.24 2.75 TL7702ACP/A 497-5208-5-ND _| Supply Voltage Supervisor* .. 1412.89 76 
L6910ATR 497-5293-2-ND Adjustable Step-Down Controller with TL7702AID1/A 497-2229-5-ND Supply Voltage Supervisor. EEE TG 
Sync. Rectification * .... ...16-HTSSOP. 3920.00/2,500 TL7702AID1013TRA =| 497-5428-1-ND Supply Voltage Supervisor* ilar 89 76 
E-L6910ATR 497-5331-1-ND Adjustable Step-Down Controller with TL7702AID1013TRA =| 497-5428-2-ND Supply Voltage Supervisor* 1137.50/2,500 
Sync. Rectification* ... .16-HTSSOP 4.29 3.52 2.97 TL7702AIP/A 497-5209-5-ND Supply Voltage Supervisor* ABI? 89 = 76 
E-L6910ATR 497-5331-2-ND Adjustable Step-Down Controller with TL7705ACD1013TRA | 497-2230-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisot 11289176) 
Sync. Rectification ... 16-HTSSOP 4125.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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4 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
POWER SUPPLY (Continued) ene 
RoHS Compliant Parts Available Part No. Part No. Description 1 10 100 
$TMicroelectronics Digi-Key Price Eachx UC2844BN 497-6135-5-ND Current Mode PWM Controller* 1.25 deel ts) 
Part No. Part No Descriation Pk 1 10 100 UC2845BD1013TR 497-3679-1-ND Current Mode PWM Controller. 1.26 99.85 
= 2 P 9. UC2845BD1013TR 497-3679-2-ND Current Mode PWM Controlle 965.00/2,500 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor.. 864.50/2,500 E-UC2845BD1013TR =| 497-4600-1-ND. Current Mode PWM Controller 1.25 99 85 
TL7705ACP/A 497-3676-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. “Mini Dip = 1.12 89 = 76 UC2845BN 497-3680-5-ND Current Mode PWM Controlle 1.09 ODES 
TL7705AID1013TRA | 497-3677-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 8-SOIC 1.12 89 = 76 E-UC3842BN 497-4602-5-ND Current Mode PWM Controller* 133 1.06 .90 
TL7705AID1013TRA =| 497-3677-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 8-SOIC 1137.50/2,500 UC3842BD1013TR 497-6139-1-ND Current Mode PWM Controller* 4.12 89 76 
TL7705AIP/A 497-5210-5-ND__| 5V, Supply Voltage Supervisor* Mini Dip 1.12 89.76 UC3842BD1013TR —-| 497-6139-2-ND —_| Current Mode PWM Controller* 1137.50/2,500 
TSM101ACD 497-5442-5-ND Voltage/Current Controller* 8-SOIC 1.20 96 82 UC3843BD1013TR 497-3681-1-ND Current Mode PWM Controlle 1.12 89 76 
TSM101AIDT 497-2331-1-ND Voltage/Current Controller 8-SOIC 1.33 1.06 .90 UC3843BD1013TR 497-3681-2-ND Current Mode PWM Controlle 864.50/2,500 
TSM101AIDT 497-2331-2-ND Voltage/Current Controller 8-SOIC 1030.75/2,500 UC3844BD1013TR 497-3682-1-ND Current Mode PWM Controller* 133° «1.06 ~=.90 
TSM101CN 497-5443-5-ND Voltage/Current Controller Dip 1.03 82 70 UC3844BD1013TR 497-3682-2-ND Current Mode PWM Controller* 1356.25/2,500 
TSM102AIDT 497-4081-1-ND Voltage/Current Controller 16-SOIC 1.51 1.19 1.02 UC3844BN 497-6136-5-ND Current Mode PWM Controller* 98 85 65 
TSM102AIDT 497-4081-2-ND Voltage/Current Controller 16-SOIC 1531.25/2,500 E-UC3845BD1013TR | 497-4605-1-ND. Current Mode PWM Controller* 133 1.06 90 
TSM102ID 497-2332-5-ND Voltage/Current Controller 16-SOIC 146 1.16 .99 E-UC3845BD1013TR =| 497-4605-2-ND. Current Mode PWM Controller* 1356.25/2,500 
TSM102IDT 497-5444-1-ND Voltage/Current Controller: 16-SOIC 146 1.16 .99 UC3845BNST 497-6137-5-ND Current Mode PWM Controller* 98 85.65 
TSM102IDT 497-5444-2-ND Voltage/Current Controller*... 16-SOIC 1487.50/2,500 
TSM103AID 497-3104-ND Dual Op Amp/Voltage Referenc 8-SOIC 1.16 1.01 18 1 1 
TSM1031D 497-5445-5-ND —_| Dual Op Amp/Voltage Reference B-SOIC 1.20 96 82 T Microelectronics 
TSM103IDT 497-5786-1-ND Dual Op Amp/Voltage Reference* 8-SOIC 1.20 96 82 
TSM1031IDT 497-5786-2-ND Dual Op Amp/Voltage Reference* 8-SOIC 1225.00/2,500 STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
TSM104AIDT 497-5446-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 146 1.16 .99 Part No. Part No. Description 1 10 100 
TSM104AIDT 497-5446-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1487.50/2,500 DA108S1 497-2696-5-ND Diode Array* .. 163 130 1.11 
TSM104IDT 497-5447-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 142 1.13 96 DA108S1RL 497-3399-1-ND 8 Diode Array* 1.63 1.30 1.11 
TSM1041DT 497-5447-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1443.75/2,500 DA108S1RL 497-3399-2-ND 8 Diode Array* 1662.50/2,500 
TSM104WAIDT 497-5448-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC = 1.08 85 6.73 DALC112S1 497-2695-5-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD 
TSM104WAIDT 497-5448-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1093.75/2,500 Protection* 8-SOIC 1.42 1.13.96 
TSM104WIDT 497-5449-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 95 14 6 DALC112S1RL 497-3400-1-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD 
TSM104WIDT 497-5449-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference® ....... 16-SOIC 945.00/2,500 Protection* 1.42 113 96 
TSM1081D 497-3073-5-ND Automotive Switch Mode Voltage DALC112S1RL 497-3400-2-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD 
and Current Controller... 1.72 1.36 1.16 Protection* .. 1443.75/2,500 
TSM108IDT 497-2333-1-ND Automotive Switch Mode Voltage DALC208SC6 497-2525-1-ND Low Capacitance Diode Array 1.420 3) 296: 
and Current Controller 72 eedoon dal 6 DALC208SC6 497-2525-2-ND Low Capacitance Diode Array*........... SOT-23-6 1732.50/3,000 
TSM108IDT 497-2333-2-ND Automotive Switch Mode Voltage SSRP105B1 497-4303-5-ND Dual Asymmetrical Overvoltage Protection 
and Current Controller................ 1750.00/2,500 for Telecom Line* 210 1.65 1.40 
TSM109AIDT 497-4082-1-ND Dual Comparator/Voltage Reference 1.08 84 72 TPN3021RL 497-3741-1-ND Tripolar Overvoltage Protection for 
TSM109AIDT 497-4082-2-ND Dual Comparator/Voltage Reference 1080.00/2,500 Network Interfaces* .... 2.31 1.82 1.54 
TSM1091D 497-3074-5-ND Dual Comparator/Voltage Reference 99 19 67 TPN3021RL 497-3741-2-ND Tripolar Overvoltage Protection for 
TSM111CDT 497-5451-1-ND __| Triple Volt /Current Supervisor® 20-S0IC 2.31 (1.82 1.54 Network Interfaces* 2200.00/2,500 
TSM111CDT 497-5451-2-ND | Triple Volt./Current Supervisor .20-SOIC 962.50/1,000 USB6B1 497-2727-5-ND __| Data Line Protection* 194° 153 1.31 
TSM111CN 497-2334-5-ND Triple Voltage and Current Supervisor.....20-Dip 3.02 2.38 2.02 USB6B1RL 497-3281-1-ND Data Line Protection* 146 116 99 
TSM112CN 497-5452-5-ND | 3.3V/5V/12V Housekeeping IC*... 180 156 1.20 USB6B1RL 497-3281-2-ND__| Data Line Protection* 1487.50/2,500 
TSM1011AID 497-5436-5-ND Constant Voltage/Constant Current USBLC6-2P6 497-5026-1-ND Very Low Capacitance, ESD Prot. SOT-666 1.08 SOc TC 
Controller* ik) 98 75 USBLC6-2P6 497-5026-2-ND Very Low Capacitance, ESD Prot. SOT-666 1312.50/3,000 
TSM1011AIDT. 497-4470-1-ND Constant Voltage/Constant Current USBLC6-4SC6 497-4492-1-ND Very Low Cap. ESD Protection* SOT-23-6L 1.72 136 1.16 
Controller. ely aie EY? USBLC6-4SC6 497-4492-2-ND Very Low Cap. ESD Protection* 2100.00/3,000 
TSM1011AIDT 497-4470-2-ND Constant Voltage/Constant Current 
Controller. 1312.50/2,500 
TSM1011 AIST 497-4471-1-ND Constant Voltag 
Controller. 1.38 1.09 93 
TSM1011 AIST 497-4471-2-ND Constant Voltage/Constant Current STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Controller. 2240.00/4,000 Part No. Part No. Description if] 10 =: 100 
TSM10111D 497-5437-5-ND| | Constant Voltage/Constant Current LRIG4-A1S/1GE 497-5532-1-ND —_| 64-Bit Unique ID Memory Tag 170 148 1.14 
Controller 108 85 73 LRIG4-A1S/1GE 497-5532-2-ND —_| 64-Bit Unique ID Memory Tag 1812.00/3,000 
TSM10111DT aioe oalgN gem) Constant Voltage/Constan LRI2K-A1S/1GE 497-5533-1-ND —_| 64-Bit Unique ID Memory Tag 150 130 1.00 
Controller 108 85 73 LRI2K-A1S/1GE 497-5533-2-ND —_| 64-Bit Unique ID Memory Tag 1596.00/3,000 
TSM10111DT 497-5438-2-ND Constant Voltage/Constant Current eae LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-1-ND___[64-Bit Unique ID Memory Tag 2.06 1.64 1.40 
2 an batons’ LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-2-ND 64-Bit Unique ID Memory Tag 1914.00/3,000 
TSMI011IST ieee calaaamm| Corse Voltage/Constant Current ea es SRIX4K-A3S/1GE 497-5536-1-ND —_| 13.56MHz Short Range Contactless 
TSMMO11IST 497-5439-2-ND —_| Constant Voltage/Constant Current PAS ants Memory Chip... SU) 2k) BN 
Controller* 1890.00/4,000 SRIX4K-A3S/1GE 497-5536-2-ND 13.56MHz Short Range Contactless 
TSMTOT2AIDT 497-4472-1-ND | Low Consumption Voltage/Current rot Memory Chip... 2275220/3,000 
Controller. 146 116 99 SRIX4K-A4S/1GE 497-5537-1-ND te seuez aut Range Contactless doh Danese es 
-4470-2- lemory Chip... : . i 
TeMOhenien siete “oY Consump 1487:50/2,500 SRIXAK-AAS/IGE | 497-5537-2-ND | 13.56MHz Short Range Contactless 
TSM1012AIST 497-4473-1-ND | Low Consumption Voltage/Current Memory Chip 3475.20/3,000 
Controller. 146 1.16  .99 
TSM1012AIST 497-4473-2-ND Low Consumption Voltage/Current F . 
Controller 2380.00/4,000 TMicroelectronies 
TSM1013AIDT 497-4474-1-ND Constant Voltage/Constan' 
Controller. 248) 472 4.46 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
TSM1013AIDT 497-4474-2-ND Constant Voltage/Constant Current Part No. Part No. Description 1 10100 
Controller. 2080.00/2,500 M41T11M6F 497-4699-1-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC. Gils Wee) Sey 
TSM1013AIST 497-4475-1-ND Constant Voltage/Constant Current M41T11M6F 497-4699-2-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 4950.00/2,500 
Controller. ZAGY TRG 6d M41T11MH6 497-2814-5-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 878 7.20 6.08 
TSM10131DT 497-5440-1-ND —_| Constant Voltage/Constant Current M41T11MH6F 497-4700-1-ND | 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC. 6.08 5.29 3.94 
Controller* 125 9985 M41T11MH6F 497-4700-2-ND _| 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC. 2948.40/936 
TSMIO13IDT Sliema constant Vojtage/Constant Current reerenlenn MAaTTS6MGF 497-4706-1-ND | 5V, 512-Bit Serial RTC 270 235 175 
TSMTOTSIST 497-5441-T-ND | Constant Vollage/Constant Current ae MAISON BE pcg ota img °V 512-Bit Serial RIG SAE 
foe oo (Ti | eee see 
: : : 7 - -2- .7V-5.5V, Serial with Alarm 50/2,51 
TSMIO1IST Sleeccancmm conseant Vojtage/Constant Current pranaalan M41T81SMY6E 497-6157-1-ND__|2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm* 6.63 544 4.59 
TSM1014AIDT 497-4476-1-ND Low Consumption Voltage/Current : M41T81SMY6F 497-6157-2-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm* 2822.00/1,000 
Controller.. A772) 486) 146 M41T82RM6E 497-5799-5-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Battery 
TSM1014AIDT 497-4476-2-ND Low Consumption Voltage/Current Switchover* 417 3.43 2.89 
Controller. 1750.00/2,500 M41T93RMY6F 497-6020-1-ND 2.7V-5.5V Serial SPI Bus 
TSM1014AIST 497-4477-1-ND Low Consumption Voltage/Current Battery Switchover* ..... 7.22 5.92 5.00 
Controller. 1.72 136 1.16 M41T93RMY6F 497-6020-2-ND 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 
TSM1014AIST 497-4477-2-ND Low Consumption Voltage/Current Battery Switchover* ..... 3071.00/1,000 
Controller. 2800.00/4,000 M41T93RQAGF 497-6302-1-ND —_| 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 
TSM1051CD 497-4478-5-ND Constant Voltage/Constant Current Battery Switchover* 7.22 5.92 5.00 
Controller. 116 92.79 M41T93RQAGF 497-6302-2-ND | 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 
TSM1051CLT 497-5450-1-ND Constant Voltage/Constant Current Battery Switchover* 3071.00/1,000 
Controller* 1.16 9209 7 
TSM1051CLT 497-5450-2-ND _| Constant Voltage/Constant Current M41 TOBSQAGF cio aman © 53 3 Sorel SP! Bus RTC with 
Controller* 1417.50/3,000 y Suutehover ; ee Jace Gy) 
TSMT059 797-6034-1-ND Gi ~ M41T93SQA6F 497-6303-2-ND 3.0V-5.5V Serial SP! Bus RTC with 
‘onstant Voltage/Constant Current Battery Switchover* 3071.00/1,000 
Controller* 108 84 «72 ters ya 
TSM1052 497-6034-2-ND —_| Constant Voltage/Constant Current MA1T93ZQA6F 497-6304-1-ND cael rate SRBus ATC with “gr eept eth 
Controller* .. SOT-23-6 1296.00/3,000 ALG Fy OW ATGMOVET. s : : 
E-UC2845BN 497-4601-5-ND Current Mode .8-Dip 1.38 1.09  .93 M41T93ZQA6F 497-6304-2-ND 2.38V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 
UC2843BN 497-3678-ND Current Mode PWM Controller. -Mini Dip. 1.09. 95 73 Battery Switchover® .......-.. 3071.00/1,000 
E-UC2843BN 497-4599-5-ND —_| Current Mode PWM Controller -Dip 1.20 104 80 M41T94IMIH6 497-2823-5-ND | 2.7V-5.V 512-Bit Serial RTC SRA\ 8.83 7.83 6.31 
UC2844AN 497-3077-5-ND Current Mode PWM Controller. Dip 1.13 98 75 M41T94MQ6E 497-3684-ND 2.7V-5.5V 512-Bit Serial RTC SRAI 5.97 4.90 4.14 
UC2844BD1013TR 497-6138-1-ND Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1.25 99 85 M41ST84WMQ6E 497-2802-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC. 4.59 4.00 2.98 
UC2844BD1013TR _|497-6138-2-ND _| Current Mode PWM Controller* ... 964.25/2,500 * ROHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


h STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
pier acre Pp Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
- ~ e - LM258AST 497-4778-2-ND Low Power Dual Op Amp 888.00/4,000 
STMicroelectronics | Digi-Key a Price Each LM258DT 497-1553-1-ND —|Low Power Dual Op Amp 60 47 33 
Part No. Part No. Description Pkg. 110-100 LM258DT 497-1553-2-ND | Low Power Dual Op Amp 403.75/2,500 
M41ST84WMQ6F 497-4693-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC -16-SOIC 6.63 544 4.59 LM258N 497-1554-5-ND Low Power Dual Op Amp 56 A133 
M41ST84WMQ6F 497-4693-2-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC .16-SOIC 6375.00/2,500 LM293ADT 497-4264-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator 99 eieO6) 
M41ST85WMH6 497-2804-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC .28-SOIC 7.82) 7.14 5.65 LM293ADT 497-4264-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator... 990.00/2,500 
M41ST85WMH6F 497-4695-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 7.82 7.14 5.65 LM293DT 497-1566-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator .... ela BY 
M41ST85WMH6F 497-4695-2-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 4137.12/936 LM293DT 497-1566-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 508.75/2,500 
M41ST85WMX6 497-2805-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 9.80 840 7.00 LM293N 497-1567-5-ND Low Power Dual Voltage Comparator p 50 37 30 
M41ST87YMX6 497-2808-5-ND 5V, NVRAM 1280-Bit Serial RT! 7.82 7.14 5.65 LM293ST 497-4265-1-ND Low Power Dual Volt. Comparator... 8-Mini SOIC 12 56 48 
M41ST9SWMX6 497-2809-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 6.90 630 4.98 LM293ST 497-4265-2-ND Low Power Dual Volt. Comparator... 8-Mini SOIC 1152.00/4,000 
M41 TOOM6F 497-4697-1-ND Serial Access RTC. SMrdsy a easy. LM301AN 497-1568-5-ND Single Op Amp.... 8-Dip 1.08 Gy WR) 
M41TOOM6F 497-4697-2-ND Serial Access RTC. 3600.00/2,500 LM311DT 497-1569-1-ND Voltage Comparator -SOIC 60 SG Tamme oe! 
M41TOOSC64MY6F 497-5913-1-ND 2.7V-5.5V RTC + 64K-Bit EEPROM*....18-SOIC 8.78 7.20 6.08 LM311DT 497-1569-2-ND Voltage Comparator 362.50/2,500 
M41TOOSM6E 497-5371-5-ND Serial Access RTC* 2.70 225 1.89 LM311N 497-1570-5-ND Voltage Comparator 60 Me eB} 
M41TOMG6E 497-2812-5-ND 2V-5.5V, Serial RT! 3.11 245 2.08 LM319DT 497-1576-1-ND High Speed Dual Comparator. 90 70 ~=.60 
M41TOM6F 497-4698-1-ND 2V-5.5V, Serial RT| 3.15 240 2.10 LM319DT 497-1576-2-ND High Speed Dual Comparator. 900.00/2,500 
M41T60Q6F 497-3906-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC 2.48 1.95 1.66 LM319N 497-1577-5-ND High Speed Dual Comparator. 14-Dip 1.04 81 69 
M41T60Q6F 497-3906-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC 2832.00/3,000 LM324ADT 497-1578-1-ND Low Power Quad Op Am, 14-SOIC 60 A? 33 
M41T62Q6F 497-3907-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 2.86 2.26 1.91 LM324ADT 497-1578-2-ND Low Power Quad Op Amp.. 403.75/2,500 
M41T62Q6F 497-3907-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 3273.60/3,000 LM324AN 497-1579-5-ND Low Power Quad Op Amp.. 60 AT 33 
M41T65Q6F 497-3908-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 2.86 2.26 1.91 LM324DT 497-1580-1-ND Low Power Quad Op Am, 50 40.28 
M41T65Q6F 497-3908-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 3273.60/3,000 LM324DT 497-1580-2-ND Low Power Quad Op Am, 342.00/2,500 
M41T80MG6E 497-2820-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm... 3.15 248 2.10 LM324N 497-1581-5-ND Low Power Quad Op Amp... 60 47 33 
M41T80M6F 497-4708-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 3.15 248 2.10 LM334Z 497-1582-ND 3-Terminal Adjustable Current Sourc 1421.13.96 
M41T81M6E 497-2821-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.97 248 2.08 LM339ADT 497-1586-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 56 AL 33 
M41T81M6F 497-4709-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 416 327 278 LM339ADT 497-1586-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 462.50/2,500 
M41T81M6F 497-4709-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 3960.00/2,500 LM339AN 497-1587-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 56 38 33 
M41T83ROAGE 497-5914-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with LM339DT 497-1588-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC A4 5024 
Battery Switchover*... 16-VFQFPN 6.08 5.00 4.22 LM339DT 497-1588-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 299.25/2,500 
M41T83RQA6F 497-5914-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC with LM339N 497-1589-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 60 co. 
Battery Switchover* ... 16-VFQFPN 2589.60/1,000 LM339PT 497-4048-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 56 AL 33 
M41T94MH6F 497-5372-1-ND 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC* -28-SOIC 8.83 7.83 6.31 LM339PT 497-4048-2-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 462.50/2,500 
M41T94MH6F 497-5372-2-ND | 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC* .28-SOIC 4250.75/936 LM346N 497-2980-5-ND —_| Programmable Quad Bipolar Op Amp......16-Dip 1.81 1.43 1.22 
M41T94MQ6F 497-5373-1-ND ‘| 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC* 16-SOIC 5.97 4.90 4.14 LM348DT 497-4049-1-ND__|Four UA741 Quad Bipolar Op Amp... 14-SOIG__—.90_—.70._—60 
M41T94MQ6F 497-5373-2-ND 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC* . 16-SOIC 5737.50/2,500 LM348N 497-2981-5-ND Four UA741 Quad Bipolar Op Amp. 14-Dip 1.08 84 72 
M41T256YMH7F 497-4701-1-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC -44-SOIC 11.04 10.08 7.97 LM358ADT 497-1590-1-ND Low Power Dual Op Amp 53 39 32 
M41T256YMH7F 497-4701-2-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC -44-SOIC 5840.64/936 LM358ADT 497-1590-2-ND Low Power Dual Op Amp 439.38/2,500 
M41T256YMT7F 497-4702-1-ND _|5V, 256K-Bit Serial RTC..... 15.75 13.95 11.25 LM358APT 497-8867-1-ND/ | Low Power Dual Op Amp* S080 
M41T315V-85MH6F | 497-4703-1-ND 3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor...28-SOIC 10.68 9.88 7.48 LM358APT 497-5367-2-ND Low Power Dual Op Amp 666.00/4,000 
M41T315V-85MH6F 497-4703-2-ND 3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor... 28-SOIC 6345.14/936 soe peace ie Lowel pu oo ul 3g a sae 
Battery and Crystal Options epee aca lil eka ter te : 3 : 
LM358DT 497-1591-2-ND Low Power Dual Op Am 323.00/2,500 
M4T28-BR12SH1 497-3686-5-ND SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC 839 6.88 5.81 LM358N 497-1592-5-ND Low Power Dual Op Att 60 a7 33) 
M4T32-BR12SH1 497-3687-5-ND SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC 11.03 9.77 7.88 LM393ADT 497-4267-1-ND Low Power Dual Voltage 53 39 © ©.32 
M4T32-BR12SH6 497-3688-5-ND__|SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC ....enusr — 1278 1132 913 LM393ADT 497-4267-2-ND [Low Power Dual Voltage Comparator 739-38/2,500 
LM393DT 497-1593-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator 48 ebb 743) 
" | f 1 — - SIGNAL LM393DT 497-1593-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator... 323.00/2,500 
ST Si Microelectronics} Disi@>Reel° ; ; LM833DT 497-1597-1-ND | Low Noise Dual Op Amp 68 5345 
3 : A BOHSIC cmphantiacts Avaleble LM330T 497-1597-2-ND __|Low Noise Dual Op Amp 675.00/2,500 
Stmlcrastertrantes Biol key Teen mr F Erica Ea LM833N 497-1598-5-ND | Low Noise Dual Op Amp $3 65 56 
ar) GLU Sscrintion 9. LM2901DT 497-1555-1-ND | Low Power Quad Voltage Comparato 160) 47 38 
1DA7338D013TR 497-3971-1-ND Stereo Decoder . -20-S0IC 8.75 7.75 6.25 LIM2901DT 497-1555-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator. 403.75/2,500 
TDA7338D013TR 497-3971-2-ND Stereo Decoder .. . 20-SOIC 3187.50/1,000 LM2901N 497-1556-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator...... 60 yp eR} 
TDA7400DTR 497-3977-1-ND Advance Car Signal Processor . .28-SOIC 10.07 9.20 7.28 LM2902DT 497-1557-1-ND Low Power Quad Op Amp.. 60 FAT Os! 
E-TDA7400DTR 497-5050-1-ND Advance Car Signal Processor* .28-SOIC 15.33 13.58 10.95 LM2902DT 497-1557-2-ND Low Power Quad Op Am 403.75/2,500 
E-TDA7400DTR 497-5050-2-ND Advance Car Signal Processor* -28-SOIC 7008.00/1,000 LM2902N 497-1558-5-ND Low Power Quad Op Am| ICOM menos 
TDA7407 497-3979-ND Advance Car Signal Processor . -44-TOFP 14.18 12.56 10.13 LM2902PT 497-4045-1-ND Low Power Quad Op Am, .14-TSSOP 67 50 40 
TDA7411TR 497-3981-1-ND Advance Car Signal Processor.............. 44-TQFP 17.28 15.66 12.42 LM2902PT 497-4045-2-ND Low Power Quad Op Amp.. .14-TSSOP 555.00/2,500 
LM2903DT 497-1559-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator AT 200 26) 
q | f 1 = = STANDARD LINEAR LM2903DT 497-1559-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 318.25/2,500 
Digi@Reel » E LM2903HDT 497-4260-1-ND —|Low Power Dual Voltage Comparator ... 129 102 87 
ST IGrocrecironics RoHS Compliant Parts Available LM2903HDT 497-4260-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator... 1312.50/2,500 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each LM2903N 497-1560-5-ND Low Power Dual Voltage Comparator 60 A? 33 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 LM2904DT 497-1561-1-ND Low Power Dual Op Amp 60 AT 33 
LF347DT 497-2963-1-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp...14-SOIC_ —- 1.08 nea ei: LM2904DT 497-1561-2-ND Low Power Dual Op Amp 403.75/2,500 
LF347DT 497-2963-2-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp... 14-SOIC 855.00/2,500 LM2904N 497-1562-5-ND Low Power Dual Op Amp 60 A? 33 
LF347N 497-2964-5-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp... 1.08 84 0 72 LM2904PT 497-4046-1-ND Low Power Dual Op Amp 60 A? 33 
LF351D 497-4041-5-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp 1.04 83.63 LM2904PT 497-4046-2-ND Low Power Dual Op Amp 646.00/4,000 
LF351DT 497-4041-1-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp ... alin 260) 511 LM2904WHDT 497-4261-1-ND Low Power Dual Op Amp #55) 1.23) 1.05 
LF351DT 497-4041-2-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp... 765.00/2,500 LM2904WHDT 497-4261-2-ND Low Power Dual Op Amp 1575.00/2,500 
LF351N 497-2966-5-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp 99 77 66 LMV3241LT 497-4941-1-ND ——_|Low Power In/Out R/R Op Amp. 81 63 54 
LF353DT 497-2967-1-ND —_| Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp a el LMV3241LT 497-4941-2-ND —_ |Low Power In/Out R/R Op Amp. 972.00/3,000 
LF353DT 497-2967-2-ND —_| Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 765.00/2,500 LMV321RILT 497-4942-1-ND | Low Power In/Out R/R Op Amp . 81 63 54 
LF353N 497-2968-5-ND __|Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 7 «60. St LMV321RILT 497-4942-2-ND__| Low Power In/Out R/R Op Amp. 972.00/3,000 
LM124D 497-2969-5-ND Low Power Quad Op Amp. 3.07 241 2.05 LMV3241DT 497-4943-1-ND LP Quad In/Out R/R Op Amp.. 99.7766 
LM201AD 497-4042-5-ND Single Op Amp... ligt faa Ake! LMV3241DT 497-4943-2-ND LP Quad In/Out R/R Op Amp.. 990.00/2,500 
ro  becaas 18 18 | ee |r earns tte uti 
LM211DT 497-1542-1-ND Voltage Comparatoi 13 54 43 < i mae Cee? 
LM211DT 497-1542-2-ND Voltage Comparator . 487.50/2,500 LMV358IDT 497-4945-1-ND LP Dual In/Out R/R Op Amp SOIC 90 =O 00! 
LM219D 497-2971-5-ND __|High Speed Dual Comparator 244 2412 1.63 LMV358IDT 497-4945-2-ND | LP Dual In/Out R/R Op Amp. 900.00/2,500 
LM219DT 497-1544-1-ND —_| High Speed Dual Comparator 138 1.09 93 LMV358IPT 497-4946-1-ND | LP Dual In/Out R/R Op Amp 90 70-60 
LM219DT 497-1544-2-ND Hi . LMV358IPT 497-4946-2-ND LP Dual In/Out R/R Op Amp 8-TSSOP 1440.00/4,000 
igh Speed Dual Comparator. .14-SOIC 1400.00/2,500 ‘ 
LIM224ADT 497-1545-1-ND L MC1458DT 497-1948-1-ND High Performance Dual Op Amp “SOIC 78 58.47 
-1545-1- ow Power Quad Op Amp. .14-SOIC 68 53 45 ciation " ‘i 
MC1458DT 497-1948-2-ND High Performance Dual Op Amp SOIC 647.50/2,500 
LM224ADT 497-1545-2-ND Low Power Quad Op Amp. -14-SOIC 675.00/2,500 : - 
LM224AN 497-1546-5-ND Low P Quad Op Ai 14-Di 81 63 5d MC14581N 497-1949-5-ND High Performance Dual Op Amp ye 56 = 48 
TMDOAAPT MTGE Low Power Qued 0 Ane me MC1488D1013TR 497-1950-1-ND | RS-232C Quad Line Driver. 7 58 47 
Leg ow Power Quad Op Amp.. : Aa eal MC1489D1013TR 497-1951-1-ND | Quad Line Receiver. 78 58 47 
EM224AFT 497-A083-2:ND) | Low Power Quad Op Amp. 855.00/2,500 MC1489D1013TR | 497-1951-2-ND —_| Quad Line Receiv 525.00/2,500 
Lm224DT 497-2972-1-ND —_| Low Power Quad Op Amp. 62 46 87 MC3303DT 497-4050-1-ND __|Low Power Quad Bipolar Op Am 116 92 79 
LMi224DT 497-2972-2-ND_| Low Power Quad Op Amp. 508.75/2,500 MC3303DT 497-4050-2-ND _|Low Power Quad Bipolar Op Am 14-S0IC 1181.25/2,500 
LM224N 497-1547-5-ND —_| Low Power Quad Op Amp. 550 4433 MC3403D 497-1959-5-ND — |Low Power Quad Bipolar Op Am 14-SOIC 112 89 .76 
LM224PT 497-1548-1-ND Low Power Quad Op Amp 72 56 48 MC3403DT 497-1959-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Am 14-SOIC 0.866757 
LM234DT 497-1549-1-ND 3-Terminal Adj. Current Source TS Seto 25) MC3403DT 497-1959-2-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp.. 855.00/2,500 
LM234DT 497-1549-2-ND —_| 3-Terminal Adj. Current Source 1881.25/2,500 MC4558CDT 497-4051-1-ND __|Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp....8-SOIC_ 67 ~—«.50_—-40 
LM239ADT 497-1550-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC <(O0RmEOII MC4558CDT 497-4051-2-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp... 555.00/2,500 
LM239ADT 497-1550-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 765.00/2,500 MC4558CN 497-1960-5-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Am 73 54 43 
LM239AN 497-1551-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 90 10 60 MC45581DT 497-1961-1-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Am 99 77 66 
LM239DT 497-2973-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 56 AL 33 MC45581DT 497-1961-2-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Am| 783.75/2,500 
LM239DT 497-2973-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 462.50/2,500 MC33078DT 497-1952-1-ND Low Noise Dual Op Amp Eel ah MES 
LM239N 497-1552-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 62 A637 MC33078DT 497-1952-2-ND Low Noise Dual Op Amp 783.75/2,500 
LM239PT 497-4044-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator.... 14-TSSOP 62 46237) MC33078N 497-1953-5-ND Low Noise Dual Op Amp 1.04 81 69 
LM239PT 497-4044-2-ND Low Power Quad Volt. Comparato 4-TSSOP 508.75/2,500 MC33079DT 497-1954-1-ND Low Noise Quad Op Amp 1.16 92.79 
LM258APT 497-6432-1-ND LP Dual Op Amp* NE 8-TSSOP 18 ty LY MC33079DT 497-1954-2-ND Low Noise Quad Op Amp 1181.25/2,500 
LM258APT 497-6432-2-ND LP Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 840.00/4,000 MC33171D 497-1956-5-ND Low Power Single Bipolar Op Amp a Nees) 99.85 
LM258AST 497-4778-1-ND__| Low Power Dual Op AMP sncssese 8-MiniSOIC 6750. * RoHS Compliant (Continued) 
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MC33171DT 497-1956-1-ND Low Power Single Bipolar Op Amp .. 1.25 99 85 TL1431AIDT 497-2224-2-ND Programmable Voltage Referenc 900.00/2,500 
MC33171DT 497-1956-2-ND Low Power Single Bipolar Op Am 964.25/2,500 TL14311IDT 497-4058-1-ND Programmable Voltage Referenc 86 Aye 
MC33172DT 497-1957-1-ND Low Power Dual Bipolar Op Amp. 1.12 89.76 TL1431IDT 497-4058-2-ND Programmable Voltage Referenc 855.00/2,500 
MC33172DT 497-1957-2-ND Low Power Dual Bipolar Op Amp. 1137.50/2,500 TS27L2AID 497-2250-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 265) 62.08) an 
MC33174DT 497-1958-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 1.12 89 76 TS27L2IDT 497-2251-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1.38 1.09 93 
NE555D 497-1962-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer .... 155 43.30 TS27L2IDT 497-2251-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1064.00/2,500 
NE555DT 497-1962-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer . Ae 42 29 TS27L4AID 497-2252-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Am ey pals) [eve 
NE555DT 497-1962-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer . 356.25/2,500 TS27L4AIN 497-2253-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Am ii Ob eee Co menlkod 
NE555N 497-1963-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer . .60 HATS 9283) TS27L4CN 497-2254-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Am, 1.16 92 79 
NE556DT 497-1964-1-ND General Purpose Dual Bipolar Timer..... 62 AG EYE TS27L4IDT 497-2255-1-ND Low Power, CMOS Quad Op Am 1.51 1.19 1.02 
NE556DT 497-1964-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer 508.75/2,500 TS27L41DT 497-2255-2-ND Low Power, CMOS Quad Op Am, 1531.25/2,500 
NE556N 497-1965-5-ND General Purpose Dual Bipolar Timer 62 AG YE TS27L41N 497-2256-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Am 1.63 1.30 1.11 
opo7cNn 497-2991-5-ND Bipolar Op Amp. 1.63 1.30 1.11 TS27M2AlDT 497-2257-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 155 1.23 1.05 
SA555DT 497-2035-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer . 86 ‘Chon TS27M2AIDT 497-2257-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1197.00/2,500 
SAS55DT 497-2035-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer... 855.00/2,500 TS27M2AIN 497-2258-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp Ue ee) aleshl 
SASSSN 497-2036-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer . 7 60 54 TS27M2BIDT 497-4445-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 3.57 2.81 2.38 
SASS6DT 497-2037-1-ND _| General Purpose Dual Bipolar Timer... 86 677 TS27M2BIDT 497-4445-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp 3400.00/2,500 
SA556DT 497-2037-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer axe 14-SOIC 855.00/2,500 TS27M2|DT 497-2259-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1.51 119 1.02 
SE555DT 497-6022-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer* .8-SOIC = 1.25 99 85 TS27M2|IDT 497-2259-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1531.25/2,500 
SE555DT 497-6022-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer* .. 8-SOIC 1268.75/2,500 TS27M2IN 497-2260-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 41.55 1.23 1.05 
TLO61ACDT 497-2191-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp. 8-SOIC 1.51 1.19 1.02 TS27M4AID 497-2261-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Am 218 1.72 1.46 
TLOB1ACDT 497-2191-2-ND —_| Low Power, J-Fet Single Op Amp. 1163.75/2,500 TS27M4IDT 497-2262-1-ND | Low Power, CMOS Quad Op Am 210 1.65 1.40 
TLO61CDT 497-2192-1-ND | Low Power, J-Fet Single Op Amp. 68 5345 TS27M4IDT 497-2262-2-ND | Low Power, CMOS Quad Op Am 2000.00/2,500 
TLO61CDT 497-2192-2-ND | Low Power, J-Fet Single Op Amp. 675.00/2,500 TS27M4IN 497-2263-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Am 1.98 157 1.34 
TLOG1IDT 497-4054-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp.. 7256 48 TS271ACDT 497-2242-1-ND _| CMOS Prog. LP Single Op Amp. 142 113 96 
TLOGTIDT 497-4054-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp. 720.00/2,500 TS271ACDT 497-2242-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp . 7097.25/2,500 
TLO62ACDT 497-2193-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 99 77 ~——«66 TS271ACN 497-2243-5-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp. 1.42 113 96 
TLO62ACDT 497-2193-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 990.00/2,500 TS2711DT 497-2244-1-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp. 1.08 85 73 
TLO62CDT 497-2194-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp I) Bee TS2711DT 497-2244-2-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp. 831.25/2,500 
TLO62CDT 497-2194-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 601.25/2,500 TS2741N 497-5196-ND CMOS Quad Op Amp* O91) 1:82) Abd 
TLO62CN 497-2195-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 18 58 47 TS272AID 497-2245-5-ND CMOS Dual Op Amp 155 1.23 1.05 
TLO62ID 497-3029-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 70 55 47 TS272AIN 497-2246-5-ND CMOS Dual Op Amp 1.50 1.30 1.00 
TLO64CDT 497-2196-1-ND Low Power, J-Fet Quad Op Am, alfit 60 51 TS272CD 497-3037-5-ND CMOS Dual Op Amp 155 123 1.05 
TLO64CDT 497-2196-2-ND Low Power, J-Fet Quad Op Am, 765.00/2,500 TS272IDT 497-2247-1-ND CMOS Dual Op Amp 1.98 1.57 1.34 
TLO64CN 497-2197-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Am| eli 60.51 TS272IDT 497-2247-2-ND CMOS Dual Op Amp 4529.50/2,500 
TLO64IDT 497-3030-1-ND Low Power, J-Fet Quad Op Am| 1 SSt 2S OS) TS274AID 497-2248-5-ND CMOS Quad Op Am SATO 
TLO64IDT 497-3030-2-ND Low Power, J-Fet Quad Op Am 1197.00/2,500 TS274CDT 497-4060-1-ND CMOS Quad Op Am 120 96 82 
TLOG4IN 497-2198-5-ND | Low Power, J-Fet Quad Op Am 90 70 60 TS274CDT 497-4060-2-ND — |CMOS Quad Op Am| 1225.00/2,500 
TLO71CDT 497-4055-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Am, 13 54 43 TS274|DT 497-2249-1-ND CMOS Quad Op Am qosheadisre ist 
TLO71CDT 497-4055-2-ND _| Low Noise, J-Fet Single Op Am 601.25/2,500 T8274IDT 497-2249-2-ND __|CMOS Quad Op Amp. 2012.50/2,500 
TLO71CN 497-3031-5-ND | Low Noise, J-Fet Single Op Am 90.7060 TS32qILT 497-4061-1-ND __|Low Power Single Op Amp 78 58 AT 
TLO71IDT 497-2199-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Ami 1.09 Eb) TS321ILT 497-4061-2-ND Low Power Single Op Amp 777.00/3,000 
TLO71IDT 497-2199-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Am| 862.13/2,500 TS339CPT 497-4062-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO72CDT 497-2200-1-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp aa 54 43 Comparator. 72 56 «48 
treat ea ra Halse. ma ut a Ame za ween TS339CPT 497-4062-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 
= 5-1 ow Noise, J-Fet Dual Op Amp E A : Comparator. 720.00/2,500 
TLO72IDT 497-2202-1-ND _| Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 78 58 47 TS3301DT 497-2064-1-ND  |Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO72IDT 497-2202-2-ND —_| Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 647.50/2,500 Comparator 148010 142 89 76 
TLO74ACDT 497-2203-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 138 1.09 .93 y Lay i -_ . : : 
TLO74ACDT 497-2203-2-ND__| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 1400.00/2,500 ny ee oe eso Renee 
TLO74CDT 497-2204-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp erin) (SONS TS339IN 497-2265-5-ND Micropower ‘ 
TLO74CDT 497-2204-2-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 765.00/2,500 Comparator. 1.25 99 85 
TLO74CN 497-2205-5-ND —_|Low Noise, J-Fet Quad Op Amp im io Gl == = 
TLO7AIDT 497-4056-1-ND__| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 90 70 60 Tsar leet | crear cunt CMOS Voltage EG dA AG 
TLO74IDT 497-4056-2-ND___| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp 900.00/2,500 1$3391PT 497-2266-2-NO —_| Micropower Guad GMOS Voltage ; acute 
TLO74IN 497-2206-5-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp i Comparator. 1575.00/2,500 
TLO81ACDT 497-2207-1-ND _|-Fet Single Op Amp .. 1.08 8 73 TS372IDT 497-2271-1-ND _| LP, Dual CMOS Voltage Comparat 151 119 1.02 
Te eeRe one vaca emmy cot cuvale Op Amp Buea TS3721DT 497-2271-2-ND___|LP, Dual CMOS Voltage Comparato 7531.25/2,500 
)7-2208-1-ND J-Fet Single Op Amp .. -90 70 ~=.60 Fe 
¥ TS372IN 497-2272-5-ND LP, Dual CMOS Voltage Comparato! 1.38 110 94 
ee ae _ ame oe pe = oe TS3741DT 497-2273-1-ND | LP. Quad CMOS Voltage Comparator. 112 89 76 
-2209-5- ; . : : : TS374IDT 497-2273-2-ND —_|LP, Quad CMOS Voltage C tor. 1137.50/2,500 
TLO81IDT 497-2210-1-ND _| J-Fet Single Op Amp. 7 60 ot TS374IN 497-2274-5-ND__|LP, auad CMOS Voltage Comparator. 214 19. 1.43 
TLO81IDT 497-2210-2-ND J-Fet Single Op Amp . 765.00/2,500 x =r 7 73 
TLO82ACDT 497-2211-1-ND IF TS391ILT 497-2275-1-ND LP, Single Voltage Comparato SOT-23-5L 86 tay geri 
eal -Fet Dual Op Amp EO et ae TS391ILT 497-2275-2-ND | LP. Single Voltage Comparat §0T-23-5L 1026.00/3,000 
TLOB2ACDT 497-2211-2-ND _|J-Fet Dual Op Amp 855.00/2,500 ae Hine Vane pee 
z TS393IDT 497-2276-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TLOB82AIPT 497-5195-1-ND | J-Fet Dual Op Amp* 172 136 1.16 Comparator. 99 #277 «66 
TLO82AIPT 497-5195-2-ND _|J-Fet Dual Op Amp*. 2800.00/4,000 T$393IDT 497-2276-2-ND _|Micropower Dual GMOS Voltage 
TLO82CDT 497-2212-1-ND —_| J-Fet Dual Op Amp 73 54 43 Comparator. 785.00/2,500 
ee ole em cot Dual Op Amp acne TS393IN 497-2277-5-ND _ |Micropower Dual CMOS Voltage 
TLOBICPT 497-4067-1-ND|J-Fet Dual Op Amp ‘a163 54 Comparators: Toone amnion 
gentle pee ae ne. ; : : TS4191DT 497-4065-1-ND  |360mW Mono Amp. 168 133 1.14 
TLO82CPT 497-4057-2-ND J-Fet Dual Op Amp 1296.00/4,000 TS419IDT 497-4065-2-ND 360mW Mono Amp. 14706.25/2,500 
TLO82IN 497-3032-5-ND J-Fet Dual Op Amp 86 68 = 58 14 s/4 ‘ 33° 
TLOB2IDT 497-2214-1-ND ‘|-Fet Dual Op Am 86 67 57 TS4191ST 497-4448-1-ND 360mW Mono Amp. 1.68 1.33 1.14 
TLOS2IDT 497-2214-2-ND J-Fet Dual Op AN i 855.00/2 500 TS4191ST 497-4448-2-ND 360mW Mono Amp. 2730.00/4,000 
ae TS421|IDT 497-4066-1-ND 360mW Mono Amp.. 1.68 133 1.14 
TLOB84ACDT 497-2215-1-ND _|J-Fet Quad Op Amp 116 0 7G. Ca 
TLO84ACDT 497-2215-2-ND ‘|-Fet Quad Op A 1181.25/2.500 TS421|IDT 497-4066-2-ND 360mW Mono Amp. 1706.25/2,500 
TLOB4ACN Ha aoa ASIN | Pot Oud O» Ame ae TS421 IST 497-4449-1-ND | 360mW Mono Amp. 168 1.33 1.14 
C -5- |-Fet Quad Op Amp 1.16 92 79 ey 
TLOB4AIDT 497-4752-1-ND J-Fet Quad Op Amp 133 1106 90 TS4211ST 497-4449-2-ND 360mW Mono Amp. 2730.00/4,000 
TLOS4AIDT 497-4752-2-ND J-Fet Quad Op Amp ~4356.25/2,500 TS431AILT 497-2279-1-ND Low Voltage, Adj. Shunt Reference TCM S aT 
TANIaoBs 7 : TS431 AILT 497-2279-2-ND Low Voltage, Adj. Shunt Reference 777.00/3,000 
TLO84CD 497-3033-5-ND J-Fet Quad Op Amp 63 AQ 42 ; 
rf on t TS432AILT 497-2280-1-ND 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference . 1.20 96 82 
TLO84CDT 497-2217-1-ND J-Fet Quad Op Amp 63 AQ 42 7 
a 5. t TS432AILT 497-2280-2-ND 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference . 1470.00/3,000 
TLO84CDT 497-2217-2-ND J-Fet Quad Op Amp 630.00/2,500 TS461CD 497-3039-5-ND Output Rail-to-Rail Op A\ solic 2 56 48 
TLO84CN 497-2218-5-ND —_|J-Fet Quad Op Amp iGO Sl sala utpur Ramtownar Sp amp : : ed 
nor _ [eet Hottest | weer (Stamtia) (Guraemmpany teh rota 
TLO84CPT 497-2219-2-ND J-Fet Quad Op Amp 990.00/2,500 . on ne i SAAT 
TLOS4IDT 497-2220-1-ND J-Fet Quad Op Amp 95 ‘74. «63 TS461CLT 497-2282-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 1.08 8412 
x 9. 7 TS461CLT 497-2282-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 1026.00/3,000 
TLO84IDT 497-2220-2-ND J-Fet Quad Op Amp 945.00/2,500 4 ; 
TLOS4IN 497-2221-5-ND JU-Fet Quad Op Amp 99 77 66 TS462CD 497-5431-5-ND Output Rail-to-Rail Op Amp*.. 95 14 63 
TL431ACDT 497-3034-1-ND Programmable Voltage Reference. 68 53 45 ae pia putea Ba to Bat oe Am 95 eee a 
TL431ACZ 497-3035-5-ND Pi ble Voltage Ref 18 58 47 ‘ fre utput Rall-to-Rall' Op Amp, fae 
TL431AIDT 497-2225-1-ND Pragiaminable Voltage Reference ‘53° «3932 TS462CPT 497-4067-1-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp 1.08 85 73 
TL431AIDT 497-2225-2-ND —_ | Programmable Voltage Reference. 439.38/2,500 TS462CPT 497-4067-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 1750.00/4,000 
TL431AIZT 497-2226-1-ND | Programmable Voltage Reference ‘Scum come TS464CD 497-3040-5-ND__| Output Rail-to-Rail Op Amp 120.96 82 
TL431AIZT 497-2226-2-ND Programmable Voltage Reference. 351.50/2,000 TS464CDT 497-2285-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 1.20 96 82 
TL431CDT 497-3036-1-ND Programmable Voltage Reference. 78 58 AT TS464CDT 497-2285-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 931.00/2,500 
TL431IDT 497-2227-1-ND Programmable Voltage Reference. Gy ve BS TS464CPT 497-5432-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp*. -14-TSSOP 1.20.96 82 
TL4311DT 497-2227-2-ND Programmable Voltage Reference. 403.75/2,500 TS472E\T 497-4985-1-ND LN Microphone Preamp. -FlipChip 1.76 1.40 1.19 
TL431IZT 497-2228-1-ND Programmable Voltage Reference. 67 50 40 TS472ENT 497-4985-2-ND LN Microphone Preamp. -FlipChip 3587.50/5,000 
TL4311ZT 497-2228-2-ND Programmable Voltage Reference. 444.00/2,000 TS47210T 497-5826-1-ND Very Low Noise Microphone Preamplifier 
TL1431ACDT 497-2222-1-ND Programmable Voltage Reference 86 67 BT with 2.0V Bias Output* -24-QFN 2.44 1.92 1.63 
TL1431ACDT 497-2222-2-ND Programmable Voltage Reference. 855.00/2,500 TS47210T 497-5826-2-ND Very Low Noise Microphone Preamplifie 
TL1431ACZT 497-2223-1-ND Programmable Voltage Reference. 86 67 57 with 2.0V Bias Output* 3712.00/4,000 
TL1431ACZT 497-2223-2-ND Programmable Voltage Reference. 684.00/2,000 TS482IDT 497-2287-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp 1.08 GAR ey, 
TL1431AIDT 497-2224-1-ND Programmable Voltage Reference. -90 70 60 
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ST STMicroe ec ronics Digi@Reel STANDARD LINEAR (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description ll 10 =100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
TS482IDT 497-2287-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1080.00/2,500 TS942AID 497-4456-5-ND Output R/R Micropower Op Amp 248 1.95 1.66 
TS48210T 497-2288-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1.20 96 82 TS942AIDT 497-4457-1-ND Output R/R Micropower Op Amp 2.39 1.89 1.60 
TS48210T 497-2288-2-ND  |100mW, Stereo Headphone Amp. 1117.20/3,000 TS942AIDT 497-4457-2-ND | Output R/R Micropower Op Amp 2280.00/2,500 
TS486-11ST 497-4450-1-ND  _|100mW, Stereo Headphone Amp....8-MiniSOIC 1.63 1.30 1.11 TS951ID 497-3055-5-ND —_|In/Out, R/R Low Power Op Amp 155 123 1.05 
TS486-11ST 497-4450-2-ND __|100mW, Stereo Headphone Amp.... 8-Mini SOIC 2660.00/4,000 TSQ5tILT 497-4079-1-ND __|In/Out, R/R Low Power Op Amp 125 99 85 
TS4861D 497-3041-5-ND ‘| 100mW,, Stereo Headphone Amp. 1.63 130 1.11 TS9STILT 497-4079-2-ND _|In/Out, R/R Low Power Op Amp 1522.50/3,000 
TS486|DT 497-2289-1-ND |100mW, Stereo Headphone Amp. 1.63 130 1.11 TS952ID 497-3056-5-ND —_|In/Out, R/R Low Power Op Amp 133 1.06 90 
TS486|DT 497-2289-2-ND  |100mW, Stereo Headphone Amp. 1662.50/2,500 TS952IDT 497-2315-1-ND —_|In/Out, R/R Low Power Op Amp 133 1.06 .90 
TS487ID 497-2291-5-ND _|100mW, Stereo Headphone Amp. 1.94 153 1.31 TS952IDT 497-2315-2-ND —_|In/Out, R/R Low Power Op Amp 1356.25/2,500 
TS48910T 497-5991-1-ND___|120mW, Stereo Headphone Amp* 1.25 99 85 TS952IPT 497-6434-1-ND _|In/Out, R/R LP Op Amp* NEW! 133 1.06 90 
TS48910T 497-5991-2-ND _|120mW, Stereo Headphone Amp* .. 1522.50/3,000 TS952|PT 497-6434-2-ND In/Out, R/R LP Op Amp* NEW! 1648.00/4,000 
TS489|ST 497-6032-1-ND 120mW, Stereo Headphone Amp* 1.25 99 .85 TS9521YDT 497-4777-1-ND In/Out, R/R Low Power Op Amp 143 1.24 95 
TS4891ST 497-6032-2-ND —|120mW, Stereo Headphone Amp* 2030.00/4,000 TS952IYDT 497-4777-2-ND _| In/Out, R/R Low Power Op Amp 1262.50/2,500 
TSS07IDT 497-5997-1-ND High Precision R/R Op Amp* .. 8-SOIC 2.77 2.18 1.85 TS9541D 497-2316-5-ND In/Out, R/R Low Power Op Amp 2.94 2.31 1.96 
TS5O7IDT 497-5997-2-ND__|High Precision R/R Op Amp* 8-SOIC 2640.00/2,500 TS9711D 497-3057-5-ND__| Output R/R Low Noise Op Amp.. 90 -.70__—60 
TS507CDT 497-5996-1-ND _ [High Precision R/R Op Amp* BSOIC 252 1.98 1.68 T8972ID 497-3058-5-ND —_| Output R/R Low Noise Op Amp. 142 113.96 
TS507CDT 497-5996-2-ND —_|High Precision R/R Op Amp* 8-SOIC 2400.00/2,500 TS972IDT 497-2317-1-ND | Output R/R Low Noise Op Am 1:42.13 9.96 
TS512AIDT 497-2295-1-ND Dual Op Amp... 8SOIC 1.72 1.36 1.16 TS972IDT 497-2317-2-ND Output R/R Low Noise Op Am 1097.25/2,500 
TS512AIDT 497-2295-2-ND Dual Op Am 8-SOIC 1750.00/2,500 TS9741D 497-3059-5-ND Output R/R Low Noise Op Am: 1:63) 1:30) tala 
TS512IDT 497-2296-1-ND Dual Op Am 8-SOIC 1.33 1.06 .90 ta pea Fut = ae Hose 2 an 1 a aa ae 
TS5121DT 497-2296-2-ND [Dual Op Amp.. 8-SOIC 1356.25/2,500 -2318-2- utpu ow Noise Op Amp 50/2, 
TS514AIDT 497-4453-1-ND Precision Quad Op Amp 14-S0IC 2.48 1.95 1.66 TS9741PT 497-2319-1-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 129 1.02 87 
TS514AIDT 497-4453-2-ND Precision Quad Op Amp 14-SOIC 2360.00/2,500 TS974IPT 497-2319-2-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 997.50/2,500 
TS522ID 497-3042-5-ND —_| Low Noise, Dual Op Am 8SOIC 146 116 99 TS1851AIDT 497-4530-1-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.35 1.85 1.57 
TS5221DT 497-2297-1-ND___|Low Noise, Dual Op Am 8-SOIGC 146 116 99 TS1851AIDT 497-4530-2-ND__|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2240.00/2,500 
TS5221DT 497-2297-2-ND Low Noise, Dual Op Am 8-SOIC 1487.50/2,500 is ae baa aay ay eae a in oe _ BAILA ast 
TS555CDT 497-3043-1-ND ——_|Low Power, Single CMOS Time 8SOIc 90 70 60 ~4531-2- BV, » R/R, 00/3, 
TS555CDT 497-3043-2-ND —_| Low Power, Single CMOS Time 8-SOIC 900.00/2,500 18185110 497-2231-5-ND —_/1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 231 1.82 1.54 
TS555CN 497-3044-5-ND —_| Low Power, Single CMOS Time -Dip 76 59 51 TS1851IDT 497-2231-1-ND_—_/1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp: 2.31 1.82 1.54 
TS5551D 497-3045-5-ND__|Low Power, Single CMOS Time 8SOIGC 70 55 AT ua et ne eee a ee ve 1 ul sue 5 = ae 
TS555IDT 497-2298-1-ND _|Low Power, Single CMOS Time BSOIc 073A ~oa2o 14 BV, In/Out, R/R, LP Op Amp* . : : : 
TS555IDT 497-2298-2-ND | Low Power, Single CMOS Time 8-SOIC 601.25/2,500 TS18511LT poe eve NOR |-BV, In/Out, R/R, LP Op Amp* eo 00/3 000 
-9999-5- i i Di TS1852AIDT 497-4533-1-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 319 251 2.13 
TS5551N 497-2299-5-ND Low Power, Single CMOS Time! Dip we 56 48 
TS555IPT 497-4069-1-ND__| Low Power, Single CMOS Timer. ‘00 «7060 TS1852AIDT 497-4533-2-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 2470.00/2,500 
TS555IPT 497-4069-2-ND __|Low Power, Single CMOS Timer 1440.00/4,000 e sone saa a ma aa = R ft oe ame . aoreeae Ais 
2 ae j fa .6V, Dual, In/Out, a jp Amp . st 2 
eT eee oR oe power: Dual GMOS Timer. Pe eceeeea | Tsies20 497-2232-5-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, B/R, LP Op Amp . 269 212 1.80 
TS556IDT 497-2300-2-ND —_ |Low Power, Dual CMOS Timer. 1443.75/2,500 
9304-5. ; TS1852IDT 497-2232-1-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 269 212 1.80 
TS556IN 497-2301-5-ND Low Power, Dual CMOS Timer. 1.08 84 12 T81852IDT 497-2230-2-ND 4'8V Dual. In/Out. R/R. LP Op A 2560.00/2,500 
TS613ID 497-5434-5-ND | Dual Wide Band Op Amp*..... 702 576 4.86 ts a SADE aa fei  heMae He at NLP GO AR ate 5 00 5 oe 
TS613IDT 497-2302-1-ND Dual Wide Band Op Amp 741 6.08 5.13 ERI -8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp : : a 
TS613IDT 497-2302-2-ND [Dual Wide Band Op Amp 6080.00/2,500 TS1854AIDT 497-4535-2-ND _|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 3600.00/2,500 
TS616IDW 497-4454-5-ND | Dual Wide Band Op A TS18541D 497-2234-5-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 3.78 297 2.52 
p Amp Tig iby Bh 
T8616IDWT 497-4455-1-ND | Dual Wi TS18541DT 497-2234-1-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 3.78 2.97 2.52 
~ -1- ual Wide Band Op Amp Tisve (8G) Sahl 
TS6i6IDWT 197-4455-2-ND _ |Dual Wi TS1854IDT 497-2234-2-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 3600.00/2,500 
~ -2- jual Wide Band Op Amp 7087.50/2,500 ‘ r 
TS8D9ILT 497-2302-1.ND  |2.5V, Micra TS1854IPT 497-5430-1-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, Rail-to-Rail, 
-5V, Micropower Shunt Voltag ies _ Low Power Op Amp* 378 297 252 
TS822ILT 497-2303-2-ND —_|2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref 1242.00/3,000 TS1aS41PT 497-5430-2ND ~~ 17.8V, Quad. In/Out, Rail-to-Rall : : : 
TS824|LT-1.2 497-2305-1-ND Micropower Shunt Voltage Referenci 2.18 1.72 1.46 Low Power's Anio* : 3600.00/2,500 
TS824ILT-1.2 497-2305-2-ND Micropower Shunt Voltage Referenc 2496.00/3,000 TS1871AIDT 497-4537-1-ND 1.8V. In/Out. aR ‘te ‘Am 378 297 252 
TS831-31ZT 497-2306-1-ND Micropower Voltage Supervisor 86 67) 257) car re p mp. 2 4 - 
: : TS1871AIDT 497-4537-2-ND ‘| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 3600.00/2,500 
78831-51DT SUMAN icrapewel Von Supervisor Peers TS1871AlLT 497-4538-1-ND __|1.8V; In/Out, R/R. LP Op Amp 3.78 297 2.52 
: Tee : : : . : TS1871AILT 497-4538-2-ND _|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 3510.00/3,000 
18831-510T SUED hesopewey voliage Supervisor Reset araeramana TS18711D 497-2236-5-ND | 1.8V; In/Out, R/R, LP Op Amp 311 245 | 2.08 
+8833 pone ow. : MUM TS1874IDT 497-4539-1-ND ‘| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 3.11 245 2.08 
-5IZT 497-2307-1-ND Micropower Voltage Supervisor 95 1690) 53) 3 Gs 
Teea : : TS1871IDT 497-4539-2-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2960.00/2,500 
-5IZT 497-2307-2-ND Micropower Voltage Supervisor 651.00/2,000 _ ia 
4 : TS1871ILT 497-2237-1-ND __|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 3.41 245 2.08 
1S834-5IDT 497-4071-1-ND Micropower Volt. Supervisor Reset Active TS187T1LT 797-2237-2-ND T.8V In/Out. R/R.LP Op A 2886.00/3,000 
Low or High Integrated Timer... 8-SOIC 120 96 82 GVA OUE Ie OP/ Amp ee 
T8834-51DT 497-4071-2-ND __|Micropower Volt. Supervisor Reset Active See poe cee came \-2\- Dual, rut, RVR, LE Op Amp . Se Ra 
power, OIL SupErvist TS1872AIDT 497-4540-2-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 3200.00/2,500 
Low or High Integrated Timer = 8 SOIC H2z5 002.300 TS1872AlST 497-4444-1-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 3.36 2.64 2.24 
TS861AILT 497-2308-1-ND —_|R/R, Micropower BiCMOS Comp........SOT-23-5 1.51 1.19 1.02 -AAAA-- 
{ t TS1872AIST 497-4444-2-ND __|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 5120.00/4,000 
TS861AILT 497-2308-2-ND —_|R/R, Micropower BiCMOS Comp........ SOT-23-5 1837.50/3,000 
TS861AIN 497-2309-5-ND _|R/R’ Micro + al TS18721D 497-2238-5-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 3.11 245 2.08 
i power BICMOS Comp. 8-Dip 1.31 1.14 88 
. : TS1872IDT 497-2238-1-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 332 261 292 
TS861|IDT 497-4072-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator...8-SOIC 1.51 1.19 1.02 a 9 
{ f TS1872IDT 497-2238-2-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 3160.00/2,500 
TS861IDT 497-4072-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator... 8-SOIC 1531.25/2,500 rm ea 
! 1 TS1872IN 497-2239-5-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 382 261 292 
TSB64AIDT 497-4073-1-ND —_|R/R, Micropower BiCMOS Comparator..14-SOIC 3.02 2.38 2.02 81874AlDT 497-4542-1-ND__|1.8V Quad, In/Out, B/R, LP Op Amp 507 416 351 
TSB64AIDT 497-4073-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS Comparator .. 14-SOIC 2880.00/2,500 TS1874AIDT 497-4540-2-ND 11 8V_ Quad: In/Out R/R- LP Op Am —7875.00/2.500 
TSO12AIDT eo feesLUalEN Ei F/R, CMOS Dual Op Amy cesta lle) TS18741D 497-2240-5-ND | 1.8V Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp — 412 324 2.75 
TS912AIDT 497-2310-2-ND —_|R/R, CMOS Dual Op Am 2406.25/2,500 TS18741DT 497-2240-1-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 412 3.24 2.75 
TS914AIDT 497-2311-1-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp. 2.60 2.05 1.74 TS18741DT 497-2240-2-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 3920.00/2,500 
TS914AIDT 497-2311-2-ND R/R, CMOS Quad Op Amp. 2480.00/2,500 TS200710T 497-6031-1-ND 3W Filter-Free Class-D Audio 
TS914IDT 497-6042-1-ND —_/R/R, CMOS Quad Op Amp 286 2.25 1.91 Power Amp* 210 1.65 4140 
TS914IDT 497-6042-2-ND_|R/R, CMOS Quad Op Amp* 2720.00/2,500 T5200710T 797-6031-2-ND ~~ |3W Filter-Free Class-D Audio 
TS921IDT 497-4074-1-ND R/R, High Output Current Single Power Amp* .... 2400.00/3,000 
n 176 1.40 1.19 7S2431 BILT 497-4059-1-ND Prog. Shunt Voltage Referenc 90 70 60 
TS9211DT 497-4074-2-ND | R/R, High Output Current Single $2431 BILT 497-4059-2-ND Prog. Shunt Voltage Referenc 1080.00/3,000 
Op Amp 1793.75/2,500 TS30211CT 497-5324-1-ND 1.8V, R/R HS Comparator* ... 2.73 245 1.82 
TS921IN 497-4075-5-ND AR High Output Current Single Aeaeoends TS302t1CT 497-5324-2-ND __|1.8V, R/R HS Comparator* 3120.00/3,000 
PAM i : : TS3022IDT 497-5770-1-ND ‘| 1.8V, R/R HS Comparator* 3.78 2.97 252 
TS922AIDT 497-6221-1-ND | R/R, High Output Current Dual T$3022IDT 497-5770-2-ND —_|1.8V, R/R HS Comparator* 3600.00/2,500 
Op Amp* 2.48 1.95 1.66 TS3022IST 497-6103-1-ND —_|1.8V, R/R HS Comparator* 3.90 3.20 2.70 
TS922AIDT 497-6221-2-ND BR, igh Output Current Dual Sais Fn aaplaat TS30221ST 497-6103-2-ND __|1.8V, R/R HS Comparator* 6000.00/4,000 
p Amp + On 00/2, TS3431BILT 497-4446-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 67.5040 
Ts9221D 497-3048-5-ND__|R/R, High Output Current Dual Op Amp..8-SOIC 1.77 1.48 1.24 $3431 BILT 497-4446-2-ND _|1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 666.00/3,000 
TS922IDT 497-6035-1-ND R/R, High Output Current Dual TS3431BIZT 497-4447-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 151 Wd) 1.02 
Op Amp* 248 1.95 1.66 TS3431BIZT 497-4447-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 1015.00/2,000 
TS922IDT 497-6035-2-ND R/R, High Output Current Dual TS3431CILT 497-4637-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 18 OC MEER AL 
Op Amp* 2360.00/2,500 TS3431CILT 497-4637-2-ND _|1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 777.00/3,000 
TS922IN 497-3049-5-ND R/R, High Output Current Dual Op Amp..... 248 1.95 1.66 TS37021D 497-3038-5-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TS924AID 497-2314-5-ND R/R, High Output Current Quad Comparator... 1:59) 1,26) 1.08 
Op Amp 3.91 3.07 2.61 TS3702IDT 497-2267-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TS925AIPT 497-4076-1-ND R/R, High Output Current Quad Comparator... 1.20 96.82 
Op Amp 416 3.27 278 TS3702IDT 497-2267-2-ND —_|Micropower Dual CMOS Voltage 
TS925AIPT 497-4076-2-ND R/R, High Output Current Quad Comparator... 1225.00/2,500 
Op Amp 3960.00/2,500 TS3702IN 497-2268-5-ND Micropower Dual 
TS9251D 497-3050-5-ND R/R, High Output Current Quad Comparator... 1.20 96 82 
Op Amp... 3'36) 2164) 2:24 TS3704CDT 497-4063-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TS931ID 497-3051-5-ND Output R/R Micropower Op Amp. 8-SOIC 95 74 63 Comparator... 90 (Cleo) 
TS931ILT 497-4077-1-ND Output R/R Micropower Op Amp...... SOT-23-5L 95 74 63 TS3704CDT 497-4063-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TSO3tILT 497-4077-2-ND___| Output R/R Micropower Op Amp...... SOT-23-5L 1134.00/3,000 Comparator... 900.00/2,500 
TS932ID 497-3052-5-ND Dual Out R/R Micropower Op Am 1.43 1.24 95 TS37041DT 497-2269-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TS934ID 497-3053-5-ND Quad Out R/R Micropower Op Amp. Peron o Nome Comparator... 1.12 89 6.76 
TS941ID 497-3054-5-ND Output R/R Micropower Op Amp . 185) AN4Ze 1225) TS37041DT 497-2269-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TS941ILT 497-4078-1-ND Output R/R Micropower Op Amp......SOT-23-5L 1.85 1.47 1.25 Comparator... -.14-SOIC 1137.50/2,500 
TSOATILT 497-4078-2-ND __| Output R/R Micropower Op Amp...... SOT-23-5L 2257.50/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroelectronics Digi@Reel’ STANDARD LINEAR (Continued) | RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
TS3704IN 497-2270-5-ND Micropower Quad CMOS Voltage TSH1111PT 497-4460-1-ND Current Feedback Op Amp . 22 Teele 
Comparator. 1.29 102 .87 TSH1111PT 497-4460-2-ND Current Feedback Op Amp . 3456.00/4,000 
TS37041PT 497-4064-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage TSH112ID 497-3062-5-ND Dual, Current Feedback Op Amp 265) 2108 Aer 
1 125 99 85 TSH1121PT 497-4461-1-ND | Dual, Current Feedback Op Amp 265 2.08 1.77 
TS37041PT 497-4064-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TSH1121PT 497-4461-2-ND Dual, Current Feedback Op Amp 4032.00/4,000 
Comparator. 1 1268.75/2,500 TSH1131D 497-3063-5-ND | Triple, Current Feedback Op Amp 449 3.68 3.11 
TS4431AILT 497-5197-1-ND Open Collector Shunt Voltage TSH1141D 497-3064-5-ND Quad, Current Feedback Op Amp 460 3.78 3.19 
Reference* S$0T23-5 81 63.54 TSH1731DT 497-6033-1-ND Triple Video Buffer* 1.98 1.57 1.34 
TS4431AILT 497-5197-2-ND | Open Collector Shunt Voltage TSH173IDT 497-6033-2-ND —_| Triple Video Butfer* 2012.50/2,500 
Reference* S0T23-5 972.00/3,000 TSH300IDT 497-4776-1-ND Ultra Low Noise HS Op Am| 432 3.76 2.80 
TS4431 LT 497-5198-1-ND Open Collector Shunt Voltage TSH300IDT 497-4776-2-ND Ultra Low Noise HS Op Amp 5120.00/2,500 
Reference* $0T23-5 77 605 TSH3101DT 497-4462-1-ND | 400A High Speed Op Amp 244 192 1.63 
TS443t1LT 497-5198-2-ND [Open Collector Shunt Voltage TSH310IDT 497-4462-2-ND | 400A High Speed Op Amp 2320.00/2,500 
Reference* 918.00/3,000 TSH310ILT 497-4463-1-ND 400y1A High Speed Op Amp 25652102) aerl 
TS4436AICT 497-5172-1-ND _| 0.6V, Adjustable Shunt Voltage TSH3101LT 497-4463-2-ND [400A High Speed Op Amp 2928.00/3,000 
Reference* 133 1.06 90 TSH330IDT 497-4464-1-ND 1.1GHz Low Noise Op Amp 410 3.36 2.84 
TS4436AICT 497-5172-2-ND _| 0.6V, Adjustable Shunt Voltage TSH330IDT 497-4464-2-ND 1.1GHz Low Noise Op Amp 3937.50/2,500 
Reference*.. 1236.90/3,000 TSH3401DT 497-4679-1-ND 320MHz Single Supply Video Buffel 1050 9.30 7.50 
TS4436ICT 497-5173-1-ND __|0.6V, Adjustable Shunt Voltage TSH3401DT 497-4679-2-ND  /320MLHz Single Supply Video Buffel -SOIC 9450.00/2,500 
Reference* 142.8978 TSH341IDT 497-4680-1-ND___|300MHz Single Supply Video Amp. SOIC 10.50 9.30 7.50 
TS44361CT 497-5173-2-ND OV, Adlustable Shunt Voltage aeaaeonn TSH34TIDT 497-4680-2-ND 300MHz Single Supply Video Amp. 10875.00/2,500 
00/3, TSH3431DT 497-4987-1-ND | 280MHz Single Supply Triple Vid 
7848711 497-2290-5-ND __| 1W, P/R Output Audio Power Am 241 1.67 | 1.43 BiH ee aps OER 2G 
TS48711DT 497-5433-1-ND 1W, R/R Output Audio Power Amp* 211 1.67 1.43 TSH343IDT 497-4987-2-ND 280MHz Single Supply Triple Video 
TS48711DT 497-5433-2-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp* 2143.75/2,500 Buffer... 3080.00/2,500 
TS4871IST 497-4068-1-ND | 1W, R/R Output Audio Power Ami 241 167 1.43 —q088-1- 7 ‘ole Vi 
TS48711ST 497-4068-2-ND |W, R/R Output Audio Power Am 3430.00/4,000 Ser cecal SON Singte Supply Triple Video 08 268 BAG 
TS48901D 497-2292-5-ND __|1W, R/R Output Audio Power Amp... 273 215 1.82 TSH344IDT 497-4988-2-ND ‘ : : 
TS49021D 97-2294-5-ND | 300mW, 3.3V Supply Audio 3080.00/2,500 
Power Amp 1.20 96.82 TSH350|DT 497-4465-1-ND i 
TS490910T 497-5992-1-ND 150mW, Dual Stereo Headphone 956 2.02 1.71 
Amp* .. 1.29 102 87 ; : : : 
Ts490910T 497-5992-2-ND 150mW, Dual Stereo Headphone TSH350IDT 497-4465-2-ND 550MHz Low Noise Current Feedback 
Amp* __10-DFN 1575.00/3,000 ee cee  \PeY Seibvloe sey 
TSA956EIJT 497-5268-1-ND __| Stereo Audio Amp System T8-FlipChip 386 3.04 258 ‘ 256 202 4171 
TS4956EIJT 497-5268-2-ND —_| Stereo Audio Amp System™... .18-FlipChip 7360.00/5,000 VERON ; : : : 
Ts496210T 497-5993-1-ND 2 8W Filter Free Mono Class D Audio TSH350ILT 497-4466-2-ND 550MHz Low Noise Current Feedback sorcbaee PeaTanon 
Power Amp* 2.39 1.89 1.60 — —— —— 
Ts496210T 497-5993-2-ND | 2.8W Filter Free Mono Class D Audio TSHST1CF 497-2322-ND HEF Sterea/Mono Infrared Recelver Stereo aie 
Power Amp* 2736.00/3,000 ppangl Bene A ci i 
TS4962 MELT 497-4986-1-ND [SW Filter Free Class D Audio Power TeHetete CEH) Be afeteren Mone intarad|tapaiitey eras 
Amp FipChip CSR Uma TSL1014IFT 4g7-a77a-t-No__ {1441 Ch. Buffer for TFT-LCD Panel 546 448 3.78 
TSAeMEMT iecoacmmm| ov! Fiter Free Glass D Audio Power TSLIO14IFT ASTATTADND [4H Ch Buffer for THTACD Panels ~5040.00/2,400 
Amp ie ..FlipChip 3325.00/5,000 “477 4-2-| +1 Ch. : 00/2, 
TS4975ElJT 497-5199-1-ND__ [Stereo Headphone Drive Amp*.......12-FlipChip 2.34 1.95 1.64 a eaten shia ewe coo bade a8 
SEE eS ee ea Tene ATGUOEOM, | rswrmor ——_|4orznan-ND [Seon Opapana Sg Conai “BE 108" 1a 
TS4984ENT 497-4677-2-ND _|2x1W Stereo Audio Power Amp........15-FlipChip 40500.00/5,000 TSV3211DT 497-4773-1-ND__|GP, In/Out, R/R, LP Op Amp z 135 1.17 _.90 
TS4984laT 497-6036-1-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp 16-TOFN 2.44 1.92 1.63 TSV321IDT 497-4773-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... ..B-SOIC 1197.50/2,500 
TS498410T 497-6036-2-ND 2x1W Stereo Audio Power Amp* -16-TOFN 2784.00/3,000 TSV3241PT 497-5201-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* -14-TSSOP 1.72 1.36 1.16 
TS4985ENT 497-4678-1-ND __|2x1.2W Stereo Audio Power Amp.....15-Flipchip 4.12 3.24 275 TSV3241PT 497-5201-2-ND —_|GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* -14-TSSOP 1750.00/2,500 
TS4985ElJT 497-4678-2-ND | 2x1.2W Stereo Audio Power Amp.....15-FlipChip 7840.00/5,000 TSV358AIDT 497-5827-1-ND —_| GP. In/Out, R/R, LP Op Amp SOIC 1.76 140 1.19 
TS499010T 497-5200-1-ND 1.2W Audio Power Amp*.. -DFN 2.27 1.79 1.52 TSV358AIDT 497-5827-2-ND__|GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* 1793.75/2,500 
TS499010T 497-5200-2-ND ‘| 1.2W Audio Power Amp*. 2592.00/3,000 TSV358IDT 497-4772-1-ND __|GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... oo 7 ~«OG 
TS4990IST 497-4451-1-ND__|1.2W Audio Power Amp 227 179 152 TSV3581DT 497-4772-2-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp 990.00/2,500 
TS49901ST 497-4451-2-ND __|1.2W Audio Power Amp 3456.00/4,000 TSV3581PT 497-4771-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Am 99 =.80 60 
TS4994IST 497-4452-1-ND | 1.2W Diff. Input Audio Power TSV3581PT 497-4771-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Am 1256.00/4,000 
Amp. 344 271 2.30 TSV358IST 497-4769-1-ND__|GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... 99 80 6 
TS4994IST 497-4452-2-ND _| 1.2W Diff. Input Audio Power TSV358IST 497-4769-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... 1256.00/4,000 
Amp. 5248.00/4,000 TSV911AIDT 497-5828-1-ND | Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp 231 182 1.54 
TSAQ95EIJT 497-6101-1-ND i 738 109 93 TSV911AIDT 497-5828-2-ND | Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2200.00/2,500 
TS4995ElJT 497-6101-2-ND | 1.2W Diff. Input Audio Power Amp* ..9-FlipChip 2800.00/5,000 TSV911AILT 497-5998-1-ND ‘Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2.02 160 1.37 
TS499710T 497-5995-1-ND —_/ 2x1W Diff. Audio Power Amp* 16-QFN 3.95 3.11 264 TSV911IDT 497-5999-1-ND___[Single, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 172 136 1.16 
TS499710T 497-5995-2-ND 2x1W Diff. Audio Power Amp* 6768.00/4,500 TSV911IDT 497-5999-2-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 1750.00/2,500 
TS7211 AILT 497-3046-1-ND | BiCMOS Rail-to-Rail Micropower TSV9I4ILT 497-6000-1-ND —_| Single, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp*. 1.72 136 1.16 
Comparator. 1.55 1.23 1.05 TSVO1ILT 497-6000-2-ND Single, /0, R/R, 20MHz Op Amp*. 2100.00/3,000 
TS7211AILT 497-3046-2-ND __| BiCMOS Rail-to-Rail Micropower TSV912AIDT 497-5829-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* . 265 2.08 1.77 
Comparator... SOT-23-5 1436.40/3,000 TSV912AIDT 497-5829-2-ND __[Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* . 2520.00/2,500 
TS7221 AILT 497-3047-1-ND | BiCMOS Rail-to-Rail Micropower TSVOT2AIST 797-5830-1-ND __|Dual, 0, R/R, 8MHz Op Amp* . 265 208 177 
Comparator... S0T-23-5 1.55 1.23 1.05 TSV912AIST 497-5830-2-ND | Dual, /0, R/R, 8MHz Op Amp* . 4032.00/4,000 
TS7221 AILT 497-3047-2-ND __| BICMOS Rail-to-Rail Micropower TSV912IST 497-5771-1-ND | Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* . 294 231 1.96 
Comparator. SOT-23-5 1436.40/3,000 TSV912IST 497-5771-2-ND —_| Dual, I/O, R/R, 8MHz Op Amp* . 4480.00/4,000 
TSAT203IF 497-4125-ND Dual-Ch., 12-Bit, 4OMSPS ADC AB-TOFP 54.81 52.92 47.58 TSV914AIDT 497-6127-1-ND __| Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 244 192 1.63 
TSA12041FT 497-5435-1-ND ‘| Dual-Ch., 12-Bit, 20MSPS ADG®..........48-TOFP 27.20 24.65 19.55 TSV914AIDT 797-6127-2-ND Quad. V0. R/R. 8MHz Op Amo* 7390.00/2,500 
TSA12041FT 497-5435-2-ND | Dual-Ch.. 12-Bit 20MSPS ADC*.....48-TOFP _25500.00/2.400 TSVOI4AIPT eee erate Opampee ee 
TSH101D 497-3060-5-ND | 140MHz Bandwidth, LN, Op Amp. 169 147 1.13 5831-2- V0 BIR. * f 
1 TSV914AIPT 497-5831-2-ND | Quad, I/O, R/R, 8MHz Op Amp*....... 14-TSSOP 3000.00/2,500 
TSH22IDT 497-2320-1-ND__| Dual Bipolar Op Amp. 1.42 113.96 TSV914IDT 497-6128-1-ND | Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-SOIC 2.44 192 1.63 
asueapt pa Ceare cueany 5 Seas ae OE TSV914IDT 497-6128-2-ND __| Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-SOIC 2320.00/2,500 
oer ! ; : ; TSVOTAIPT 497-5832-1-ND _|Quad, 0, R/R, 8MHzOpAmp*....... 14-1SSOP 2.90 2.28 1.94 
TSH241DT 497-2821-2-ND _| Quad Bipolar Op Amp 1575.00/2,500 TSV914IPT 497-5832-2-ND | Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*........ 14-TSSOP 2242.50/2,500 
TSHGOCDT 497-5174-1-ND | Wideband, Low Power Op Amp*. 151 1419 1.02 TSV991AILT 497-5833-1-ND _|Single, /0, R/R, 20MHz Op Amp 231 182. 1.54 
TSH6OCDT 497-5174-2-ND __| Wideband, Low Power Op Amp*. 1531.25/2,500 TSV99IILT 497-6001-1-ND | Single, I/O. B/R, BMHz Op Amp*... 172 136 116 
TSH61CDT 497-5175-1-ND Wideband, Low Power Op Amp*.. Wot 1.19 1.02 TSV99IILT 497-6001-2-ND _| Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2100.00/3,000 
TSH61CDT 497-5175-2-ND Wideband, Low Power Op Amp* 1531.25/2,500 
TSHE2CDT oe AMAIA Wideband’ LP Dual Op Amo* sis) IE ID) TSVO92IDT 497-6002-1-ND [Dual 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 260 205 1.74 
ee ae : : gall : : : TSV992IDT 497-6002-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2015.00/2,500 
TSH62CDT 497-6124-2-ND | Wideband, LP Dual Op Amp 1837.50/2,500 
TSHESCDT 497-5176-1-ND _|Wideband’ Low Power Op Amp* Aey aa AS TSV994IPT 497-6003-1-ND | Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp 315 248 2.10 
: : : : : : TSV994IPT 497-6003-2-ND Quad, /0, R/R, 20MHz Op Amp 3000.00/2,500 
TSH63CDT 497-5176-2-ND | Wideband, Low Power Op Amp*. 3800.00/2,500 5893.9. , * 
! TSV991AILT 497-5833-2-ND___[Single, /0, R/R, 20MHz Op Amp*. 2640.00/3,000 
TSH64CDT 497-5177-1-ND Wideband, Low Power Op Amp* 3.99 3.14 2.66 
TSH6ACDT 497-5177-2-ND__|Wideband. Low Power Op Amp*. ~3800.00/2,500 TSVO92AIDT 497-5834-1-ND _|Dual, /0, R/R, 20MHz Op Amp* SSO 265 208 1.77 
TSH70CD 497-3070-5-NO_—_| Wideband’ Low Power Op Amp .. 210 165 1.40 TSV992AIDT 497-5834-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 8-SOIC 2520.00/2,500 
TSH72CD 497-2324-5-ND__| Wideband’ Low Power Dual Op Amp 244 192 163 TSV992AIST 497-5835-1-ND | Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* -MSOP 2.65 2.08 1.77 
See ; . : : : TSV992AIST 497-5835-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* -MSOP 4032.00/4,000 
TSH72CPT 497-4080-1-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp 2.44 1.92 1.63 * 
TSH72CPT 497-4080-2-ND | Wideband. Low Power Dual Op Amp 3712.00/4,000 TSV992IST 497-5836-1-ND___[Dual, /0, R/R, 20MHz Op Amp -MSOP 2.44 1.92 1.63 
TSH74CD 497-2325-5-ND _| Wideband. Low Power Op Amp ... 507 416 3.51 TSVO92IST 497-5836-2-ND _|Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* -MSOP 3712.00/4,000 
TSH75CDT 497-5178-1-ND | Wideband. Rail-to-Rail Op Amp*. 597 432 365 TSV994AIDT 497-6125-1-ND Quad, I/0, R/R, 20MHz Op Amp 14-SOIC 286 2.25 1.91 
Terscor_der 17820 Fao a bn See ee ee etter | ag ae, 
TSHB0ID 497-2326-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 750 130 1.00 poce dal WO, BIR, ie : : : 
TSH80l0T 497-6043-1-ND | Wideband. Rail-to-Rail Op Amp*. 172 136 116 TSV994AIPT 497-5837-2-ND | Quad, /0, R/R, 20MHz Op Amp*...... 14-TSSOP 3320.00/2,500 
TSH80IDT 497-6043-2-ND ——_| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp*.. 1750.00/2,500 TSV9941DT 497-6126-1-ND —_| Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp 265 208 1.77 
TSH81ID 497-2327-5-ND —_| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 172 1.36 1.16 TSV994IDT 497-6126-2-ND | Quad, I/0, R/R, 20MHz Op Amp 2520.00/2,500 
TSH82ID 497-2328-5-ND___| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 297 179 152 UA741CDT 497-3075-1-ND | Single Op Amp 68 5345 
TSH94ID 497-3072-5-ND High Speed, LP Quad Op Amp. 495 407 3.43 UA741IDT 497-2337-1-ND Single Op Amp 81 63 54 
TSH95ID 497-2329-5-ND High Speed, LP Quad Op Amp. 4.21 346 2.92 UA741IDT 497-2337-2-ND Single Op Amp 810.00/2,500 
TSH110ILT 497-4459-1-ND Wideband, Low Noise Op Amp 2.27 1.79 1.52 UA748CN 497-4083-5-ND Precision Single Op Amp 99 77 66 
TSH1101LT 497-4459-2-ND | Wideband, Low Noise Op Amp 2106.00/3,000 UA7481D 497-4084-5-ND__[ Precision Single Op Amp 1.25 9985 
TSH1111D 497-3061-5-ND Current Feedback Op Amp ..... BP ik) ey * RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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SMART POWER 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 10 100 


STTS75DS2F 497-6331-1-ND Digital Temperature Sensor and 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each Thermal Watchdog* 265 2.08 1.77 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 STTS75DS2F 497-6331-2-ND Digital Temperature Sensor and 
1482D1013TR 497-3627-1-ND —_| Hall-Effect Pickup Ignition Controller....16-SOIC 6.07 4.99 4.21 Thermal Watchdog* 1102.50/1,000 
L482D1013TR 497-3627-2-ND Hall-Effect Pickup Ignition Controller... 16-SOIC 5838.75/2,500 STTS75M2F 497-6178-1-ND Digital Temperature Sensor and 
L484D1013TR 497-3628-1-ND Magnetic Pickup Ignition Controller......16-SOIC 610 5.01 4.23 Thermal Watchdog* 2.86 2.25 1.91 
L484D1013TR 497-3628-2-ND Magnetic Pickup Ignition Controller...... 16-SOIC 5865.00/2,500 STTS75M2F 497-6178-2-ND Digital Temperature Sensor and 
L4936E 497-3913-5-ND Dual Adv. Voltage Regulator . 1-Multiwatt 8.85 7.27 6.13 Thermal Watchdog * SOIC 2720.00/2,500 
L4938E 497-3355-5-ND —_/ Advanced Voltage Regulator . 16-Dip 486 4.23 3.15 LM335ADT 497-4047-1-ND Precision Temperature SOIC 1.85 1.47 1.25 
L4938ED013TR 497-3355-1-ND _| Advanced Voltage Regulator . .20-S0IC 5.15 4.23 3.57 LM335AZ 497-2977-5-ND Precision Temperature Senso 10-92 1.63 1.30 1.11 
L4938ED013TR 497-3355-2-ND Advanced Voltage Regulator . .20-SOIC 2191.20/1,000 LM335D 497-1583-5-ND Precision Temperature Senso SOIC 1.46 1.27 ~.98 
L4938EPD13TR 497-3915-1-ND Advanced Voltage Regulator . 0-PowerSOIC 661 543 4.58 LM335DT 497-1583-1-ND Precision Temperature Senso! “SOIC 81.54 1.22 1.04 
L4938EPD13TR 497-3915-2-ND Advanced Voltage Regulator . '0-Power SOIC 2237.40/600 LM335DT 497-1583-2-ND Precision Temperature Senso: -SOIC 1561.88/2,500 
L4938ND013TR 497-3916-1-ND Dual Multifunction Volt. Regulator -20-SOIC 443 3.64 3.07 LM335Z 497-1584-ND Precision Temperature Senso: TO-92. 1.38 1.09 93 
L4938ND013TR 497-3916-2-ND |Dual Multifunction Volt. Regulator........ 20-SOIC 1509.55/1,000 
L4938NPD013TR 497-3917-1-ND Dual Multifunction Voltage Reg..20-Power SOIC 6.69 5.50 4.64 1 1 
L4938NPD013TR 497-3917-2-ND | Dual Multifunction Voltage Reg.. 20-Power SOIC 2265.12/600 T Microelectronics 
L4947PD 497-1405-5-ND _|5V, 0.5A LDO Reg. w/Reset........20-Power SOIC 5.97 4.90 4.14 
L4949E 497-3631-ND Multifunction Very Low Drop STMicroelectronics Digi-Key Price Eacha 
Voltage Regulator 1.74 1.51 1.16 Part No. Part No. Description 1 10 100 
L4949ED013TR 497-3632-1-ND Multifunction Very Low Drop ACS102-6TA-TR 497-5566-1-ND AC Line Switch* . 125.99 85 
Voltage Regulator 134 1.07 91 ACS102-6TA-TR 497-5566-2-ND AC Line Switch* . 1015.00/2,000 
L4949ED013TR 497-3632-2-ND | Multifunction Very Low Drop ACS102-6T1-TR 497-5565-1-ND —_|AC Line Switch*. 125 99 85 
Voltage Regulator 1365.00/2,500 ACS102-6T1-TR 497-5565-2-ND AC Line Switch*. 1268.75/2,500 
L4949EDMITTR 497-3919-1-ND Multifunction Very Low Drop ACS108-5SA 497-2401-ND AC Line Switch* .. 168 1.40 1.18 
Voltage Regulator 1.95 1.55 1.32 ACS108-6SA-TR 497-5567-1-ND [AC Line Switch* 7331.06 90 
L4949EDMITTR 497-3919-2-ND__| Multifunction Very Low Drop ACS108-6SA-TR 497-5567-2-ND AC Line Switch* . 1085.00/2,000 
Voltage Regulator 1986.25/2,500 ACS108-6SN-TR 497-5568-1-ND AC Line Switch . 176 140 1.19 
L4949EPO13TR 497-3633-1-ND Tato Renee Drop tae) dar 458 ACS108-6SN-TR 497-5568-2-ND AC Line Switch* . 2180.00/4,000 
d : : ACS110-7SB2 497-4149-5-ND [AC Line Switch*. 155 1.23 1.05 
RASHSEPOISTR ies Multifunction Very Low Drop Roo ACS120-7SB-TR 497-6099-1-ND {AC Line Switch* 185147 (1.25 
oltage Regulator... 7.00/1, _7eR- -6090-9- i itch* r i j 
L9333MD-TR 497-3923-1-ND —_| Quad Low Side Driver 452 372 3.14 See oneepe poaecreee nam AC Line Switch OMe 
L9333MD-TR 497-3923-2-ND | Quad Low Side Driver 1925.60/1,000 ACS302-5T3 497-3114-5-ND [AG Switch Array, plan) as, di 
7 + : y, 3 Lines* .. i 35 1.99 
L9337MD/TR 497-3924-1-ND__| Triple Low Side Drive 4523.72 3.14 ACS302-573-TR 497-5326-1-ND __|AC Switch Array, 3 Lines* . 298 235 1.99 
L9337MD/TR BOT -2024:2 ND) Triple Low Side Driver 1925.60/1,000 ACS302-5T3-TR 497-5326-2-ND AC Switch Array, 3 Lines* 1242.50/1,000 
L9338MD 497-3687-:ND) | Quad Low Side Driver aie TE Sh ACST2-8SB-TR 497-6006-1-ND [AC Switch, 800V, 2A, 10mA* 138 1.09 | 93 
L9338MD/TR 497-3657-1-ND | Quad Low Side Driver 452 372 3.14 aes ach Ta We Aan e RGM AC Switch, 800V; 2A, : ‘ ; : 
L9338MD/TR 497-3657-2-ND —_| Quad Low Side Driver 1925.60/1,000 eSBs eludes witch, 800V, 2A, 10mA 1400.00/2,500 
iacitieh ACST4-7CB 497-4639-5-ND | AC Power Switch* D-PAK 2.35 1.85 1.57 
L9339-TR 497-3925-1-ND___| Quad Low Side Driver 452 372 3.14 AGSTA-TCRP Recon AC P d 
7 7 ower Switch 194 153 1.31 
L9339MD-TR 497-3926-1-ND {Quad Low Side Driver 452 372 3.14 ACSTA-TCH 497-4640-5-ND IAC Power Switch 489160128 
L9339MD-TR 497-3926-2-ND | Quad Low Side Driver 1925.60/1,000 ACSTA H ; : } 
L9386MD 497-3928-5-ND | Dual Intelligent Power Low -7SB 497-2555-5-ND | AC Power Switch 227 1.79 1.52 
Side Switc! 761 624 5.27 ACST4-7SB-TR 497-2555-1-ND AC Power Switch 235 1.85 1.57 
L9613B013TR 497-3929-1-ND__| Data Interface. 3.91 3.07 261 hoe eeeee Peep ae poet Swien 4 Bea 
L9613B013TR 497-3929-2-ND __|Data Interface... 3720.00/2,500 ower owt : ge 
L9615D013TR 497-3658-1-ND | CAN Bus Transceiver B-SOIC 3.99 314 2.66 ACST6-7SFP 497-8789°5-ND)| | Over Voltage Protactad AC 
L9615D0137R 497-3658-2-ND | CAN Bus Transceiver 8-SOIC 3800.00/2,500 Power Switch* TO-220-FPAB 2 Somme oma 
L9616-TR 497-3930-1-ND —_|High Speed CAN Bus Transceiver 8-SOIC 4.68 3.84 3.24 ACST6-7SG 497-3115-5-ND —_ Over Volt. Protect h*....D2-PAK 2.98 2.35 1.99 
L9616-TR 497-3930-2-ND _|High Speed CAN Bus Transceiver 8-SOIC 4500.00/2,500 ACST6-7SG-TR AQ7-6100-1-ND! | Over Voltage Pratactad AC 
[9637D013TR 497-3659-1-ND {ISO 9141 Interface B-SOIC 357 281 238 Power Switch 260205 TA 
L9637D013TR 497-3659-2-ND | SO 9141 Interface 8-SOIC 3400.00/2,500 ACST6-7SG-TR 497-6100-2-ND | Over Voltage Protected AC 
L9638D013TR 497-3931-1-ND —_|LIN Bus Transceivei 8-SOIG 194 1.54 1.32 Power Switch*. -D2-PAK 1085.00/1,000 
L9638D013TR 497-3931-2-ND LIN Bus Transceive 8-SOIC 1977.50/2,500 ACST6-7ST 497-2547-5-ND Over Voltage Protecte 
L9651 497-3932-5-ND___|Smart Quad Switch 0-Power SOIC 9.66 8.56 6.90 Agsieaare Wei Seeee-ND roe oa are TO-220AB 2.77 2.18 1.85 
[9700D073TR 497-3372-1-ND __ |Hex Precision Limiter BSOIC 424 348 294 J nase veh yorede (alee 
L9700D013TR 497-3372-2-ND __| Hex Precision Limiter 8-SOIC 4072.50/2,500 Power Switch* ~-TO-220-FPAB 3.74 2.94 2.50 
L9820D013TR 497-3934-1-ND High Side Driver 8-SOIC 2.54 2.00 1.70 ACST8-8CG-TR 497-4151-1-ND Over Volt. Protected AC Power Switch..D2-PAK 3.74 2.94 2.50 
L9820D013TR 497-3934-2-ND High Side Driver 8-SOIC 2416.00/2,500 ACST8-8CG-TR 497-4151-2-ND Over Volt. Protected AC Power Switch... D2-PAK 1201.50/1,000 
L9822EPD013TR 497-3660-1-ND___| Octal Serial Solenoid Drive O-Power SOIC 9.80 8.68 7.00 ACST8-8CT 497-3380-ND Over Voltage Protected AC Power 
[9822EPDOT3TR 497-3660-2-ND _| Octal Serial Solenoid Drive 3528.00/600 Switch - -T0-220AB 3.36 2.64 2.24 
L9825TR 497-3936-1-ND Octal Low Side Driver Circuit for AVSO08CB 497-2567-5-ND Auto Voltage Switch* -T0-220AB_ 3.11 2.45 2.08 
Automotive Applications.......... 20-Power SOIC 4.88 4.00 3.38 AVS12CB 497-2564-5-ND [Auto Voltage Switch* .... -T0-220AB. 3.94 3.24 2.73 
L9825TR 497-3936-2-ND Octal Low Side Driver Circuit for STCC05-BD4 497-4328-5-ND Home Appliance Control Circuit. ..20-Dip 3.57 2.81 2.38 
Automotive Applications. (0-Power SOIC 1650.00/600 STILO2-P5 497-3174-5-ND AC Inrush Current Limiter. 1.77 148 1.24 
L9903TR 497-3937-1-ND | Motor Bridge Controller -20-SOIC 1015 899 7.25 STILO4-PS 497-3175-5-ND —_|AC Inrush Current Limiter* 177 1.48 1.24 
L9903TR 497-3937-2-ND Motor Bridge Controller .20-SOIC 4640.00/1,000 STILO6-T5 497-5388-5-ND__|AC Inrush Current Limiter* 255 213 1.79 
9925 497-3938-5-ND  |DMOS Dual Full Bridge .28-SOIC 11.55 10.23 8.25 STILO8-T5 497-4360-5-ND [AC Inrush Current Limiter* 3.92 341 2.54 
L9997NDO13TR 497-3661-1-ND | Dual Half Bridge Driver . .20-SOIC 3.55 279 2.37 TN22-1500B-TR 497-3772-1-ND | 400V, 2A Startlight Wei ley ee 
L9997ND013TR 497-3661-2-ND __| Dual Half Bridge Driver . .20-SOIC 1478.75/1,000 TN22-1500B-TR 497-3772-2-ND | 400V, 2A Startlig 1837.50/2,500 
[9669013TR 497-3933-1-ND [Fault Tolerant CAN Transceiver 14-5010 3.94 3.44 2.56 TN22-1500T 497-6169-ND 400V, 2A Startlight* 1.89 1.50 1.28 
L9669013TR 497-3933-2-ND _| Fault Tolerant CAN Transceiver .14-SOIC 4672.00/2,500 
H H VIPOWER 
H H TEMPERA’ RE SENSORS ST StMicroelectronics RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 VNH3SP30TR-E 497-3565-1-ND Fully Integrated H-Bridge Motor a0-soc Mees 
MAZ28-BROOSHI place acae mm -CROLOWER® SNAPHAT Battery for Ae ener VNH3SP30TR-E 497-8565-2-ND [ull Integrated H-ridge Motor ne aire 
M4Z32-BROOSH1 497-3690-5-ND  |ZEROPOWER® SNAP me aot ou 
28-Pin SOIC — 1243 11.01 8.88 
STCN75DS2F 497-6317-1-ND Digital Temperature Sensor and 
Thermal Watchdog*.... 2.31 1.82 1.54 
STGN/SDS2F RES a tee and 962.50/1,000 STMicroelectronics Digi-Key Price Eacha 
STCN75M2F 497-6176-1-ND _|Digital Temperature Sensor and Part No. Part No. Description 110 __100 
Thermal Watchdog*.. 297 179 152 KF25BDT-TR 497-4202-1-ND _|2.5V, Very LDO Voltage Regulator. 133 1.06 90 
STDS75DS2F 497-6318-1-ND Digital Temperature Sensor and KF25BDT-TR 497-4202-2-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator. 1356.25/2,500 
a zm ts tes | ee IME (Ye te ue baba 
= nae jai a 2 meet SV, Very ‘oltage Regulator . H - 
eDerebeet Siem) te Tenperaure Sensor and 1032.50/1,000 KF50BDT-TR 497-1149-1-NO__[5V, Very LDO Voltage Regulator 1.72136 1.16 
STDS75M2F 497-6177-1-ND Digital Temperature Sensor and KF50BDT-TR 497-1149-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
Thermal Watchdog*.... 239 1.89 1.60 KF80BD-TR 497-1150-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator We et wale 
STDS75M2F 497-6177-2-ND Digital Temperature Sensor and KF80BD-TR 497-1150-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
Thermal Watchdog*.... 2280.00/2,500 KF80BDT-TR 497-1151-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator We alee als 
STLM20DD9F 497-5814-1-ND [Ultra Low Current 2.4V Precision Analog KF80BDT-TR 497-1151-2-ND__[8V, Very LDO Voltage Regulator 1750.00/2,500 
Temperature Sensor* .... 1.25 99 85 L78LO5ABD13TRI 497-1180-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 53 ee ee 
STLM20DD9F 497-5814-2-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog L78LO5ABD13TRI 497-1180-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 439.38/2,500 
Temperature Sensor* .... 4-UDFN 1522.50/3,000 L78LOSABUTR 497-1181-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 18 58 47 
STLM20W87F 497-5970-1-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog L78LO5ABUTR 497-1181-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 647.50/2,500 
Temperature Sensor* SOT-23-5 1.33 1.06 90 L78LO5ABZ 497-1009-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 56 41.83 
STLM20W87F 497-5970-2-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog L78LO5ACD 497-2951-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 7 62 46 
Temperature Sensor® .... SOT-23-5 1627.50/3,000 L78LO5ACD13TR 497-1182-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 50 AO 28 
STLM75DS2F 497-6326-1-ND Digital Temperature Sensor and L78LO5ACD13TR 497-1182-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 342.00/2,500 
Thermal Watchdog’... 1.98 157 1.34 L78LO5ACUTR 497-1183-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 64 48 (8 
STLM75DS2F 497-6326-2-ND Digital Temperature Sensor and L78LO5ACUTR 497-1183-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 531.88/2,500 
Thermal Watchdog*.... 874.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ST STMicroelectronics Digi@>Reel’ VOLTAGE REGULATORS (Continued) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
L78LOSACZ 497-2952-5-ND __| 5V, Positive Voltage Regulator. 56. A138 L4931ABPT25TR 497-1163-1-ND | 2.5V, Very LDO Voltage Regulator. 211 1.67 1.43 
L78LOSACZTR 497-1184-1-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator* 80 64 48 L4931ABPT25TR 497-1163-2-ND | 2.5V, Very LDO Voltage Regulator . 2143.75/2,500 
L78LO6ABZ 497-1010-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 56 AL 230) L4931ABZ25 497-1001-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator .. 1:24) 1108) 283) 
1 - , Positive Voltage Regulator’ i ; ~ | -1- , Very oltage Reg. fg ¢ hi i 
L78LOGACD13TR 497-1185-1-ND —_| 6V,, Positive Voltage Regulator* 64 48 38 L4931CD50-TR 497-6429-1-ND | 5V, Very LDO Voltage Reg.* NEW! 138 1.09  .93 
L78LO6ACD13TR 497-1185-2-ND _| 6V, Positive Voltage Regulator* .. 531.88/2,500 L4931CD50-TR 497-6429-2-ND __| 5V, Very LDO Voltage Reg.* NEW! 1065.00/2,500 
L78LO6ACZ 497-2953-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator* -56 AL 33 L4931CD80-TR 497-4770-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 1.33 1.06 .90 
L78LOGACZ-TR 497-1186-1-ND —_| 6V, Positive Voltage Regulator. 72 58 44 L4931CD80-TR 497-4770-2-ND —_| 8V, Very LDO Voltage Regulator 1356.25/2,500 
L78LO8ABD13TR 497-1187-1-ND —_| 8V,, Positive Voltage Regulator. 56 A133 L4931CDT50-TR 497-4204-1-ND —_| 5V, Very LDO Voltage Regulator 146 116 99 
L78LO8ABD13TR 497-1187-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 462.50/2,500 L4931CDT50-TR 497-4204-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1487.50/2,500 
L78LO8ABUTR 497-1188-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator* 78 58 AT L49310Z50-AP 497-5838-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.25 99 8 
L78LO8ABUTR 497-1188-2-ND | 8V, Positive Voltage Regulator* 647.50/2,500 (4931CZ50-AP 497-5838-3-ND _[5V, Very LDO Voltage Regulator* 841.00/2,000 
L78LO8ABZ 497-1011-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 68 54 A L4940D2T5-TR 497-1166-1-ND —_| 5V, Very LDO 1.5A Regulator. 290 2.28 1.94 
L78LO8ACD13TR 497-1189-1-ND —_| 8V,, Positive Voltage Regulator. 1G2IeAGlea7) L4940D2T5-TR 497-1166-2-ND | 5V, Very LDO 1.5A Regulator. 1207.50/1,000 
L78LO8ACD13TR 497-1189-2-ND _| 8V, Positive Voltage Regulator. 508.75/2,500 L4940D2T12-TR 497-6430-1-ND | 12V, Very LDO 1.5A Reg.* NE! .D2- 210 1.65 1.40 
L78LO8ACZ 497-2954-5-ND _| 8V, Positive Voltage Regulator. 78 58 AT L4940D2T12-TR 497-6430-2-ND __|12V, Very LDO 1.5A Reg.* NE! .D2-PAK 675.00/1,000 
L78LO8ACZTR 497-1190-1-ND _| BV, Positive Voltage Regulator. 55 44 «33 14940D2T85-TR 497-1167-1-ND _[8.5V, Very LDO 1.5A Regulato D2PAK 2.94 231 1.96 
L78LO8ACZTR 497-1190-2-ND | 8V, Positive Voltage Regulator. 320.00/2,000 L4940D2T85-TR 497-1167-2-ND | 8.5V, Very LDO 1.5A Regulato .D2-PAK 1225.00/1,000 
L78LO9ACD13TR 497-1191-1-ND QV, Positive Voltage Regulator. Ai ei) BES L4940V5 497-1404-5-ND 5V, Very LDO 1.5A Regulator. TO-220 260 2.05 1.74 
L78LO9ACUTR 497-1192-1-ND QV, Positive Voltage Regulator. 59 4435 L4941BDT-TR 497-1168-1-ND 1A Very LDO Regulator... D-PAK 2.06 1.64 1.40 
L78LO9ACUTR 497-1192-2-ND QV, Positive Voltage Regulator. 485.63/2,500 L7805ABD2T-TR 497-1170-1-ND 5V, Precision 1A Regulator .D2-PAK -90 70.60 
L78LO9ACZ 497-1012-ND QV, Positive Voltage Regulator* 60 7S. L7805ABD2T-TR 497-1170-2-ND SV, Precision 1A Regulator .D2-PAK 400.00/1,000 
L78LO9CD13TR 497-1193-1-ND —_| 9V, Positive Voltage Regulator. 67 50 40 L7805ABP 497-4226-5-ND _| 5V, Precision 1A Regulator 0-220FP 997766 
L78LO9CD13TR 497-1193-2-ND | 9V, Positive Voltage Regulator. 555.00/2,500 L7805ABV 497-2947-5-ND —_| 5V, Precision 1A Regulator To-2200 816354 
L78L12ACD13TR 497-1194-1-ND —_| 12V, Positive Voltage Regulator 56 4133 L7805ACV 497-1441-5-ND —_| SV, Precision 1A Regulator*.. 0-220 «72 «56 4B 
L78L12ACD13TR 497-1194-2-ND __| 12V, Positive Voltage Regulator* 462.50/2,500 L7805CD2T-TR 497-1171-1-ND__| 5V, Positive Voltage Regulato -D2-PAK__.90__—=«70'_——=s6'0 
L78L12ACUTR 497-1195-1-ND 72V, Positive Voltage Regulator* 59 44. ~~«35 L7805CD2T-TR 497-1171-2-ND SV, Positive Voltage Regulator* -D2-PAK 400.00/1,000 
L78L12ACUTR 497-1195-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator* 485.63/2,500 L7805CP 497-1442-5-ND —_| 5V,, Positive Voltage Regulator* 0-220FP 81634 
L78L12ACZ 497-2955-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator 56 4431 L7805CT 497-1005-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 0-3 449 3.68 3.11 
L78L12ACZ-TR 497-1196-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator 80 64 48 L7805CV 497-1443-5-ND _| 5V, Positive Voltage Regulator* 67 6.5040 
L78L15ACZ-TR 497-1197-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator 156) 244133 CECE eee ae Precision " ee e 1.08 7 ane att 
L78L15ACZ-TR 497-1197-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator 370.00/2,000 i . 7-11 72-2- » Precision 1A Regulator 7500/1, 
L78L15CD-TR 497-1198-1-ND | 15V, Positive Voltage Regulator 56 A138 L7806ABV 497-1444-5-ND —_| 6V, Precision 1A Regulator 4 58 50 
L78L15CD-TR 497-1198-2-ND | 15V, Positive Voltage Regulator 462.50/2,500 L7806CV 497-1445-5-ND —_| 6V,, Positive Voltage Regulato 13 54 43 
L78L33ACD13TR 497-1199-1-ND — |3.3V, Positive Voltage Regulator 7 58 47 L7808ABD2T-TR 497-1173-1-ND —_| 8V,, Precision 1A Regulator 1.08 8 =.73 
L78L33ACD13TR 497-1199-2-ND __|3.3V, Positive Voltage Regulator* 647.50/2,500 rene peT-TR foe a Precision ue eau = ee oe 
L78L33ACUTR 497-1200-1-ND —_[3.3V, Positive Voltage Regulator* 67. «50D eH Precision 1A Regulator : : : 
L78L33ACUTR 497-1200-2-ND _|3.3V, Positive Voltage Regulator... 555.00/2,500 L7808ACV Fae enon eam ov Precision 1A Regulator”. Go ef 
i Ee -4- as * L7808CD2T-TR 497-1174-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator* .D2-PAK -90 70 ~=.60 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator .99 aa a ie 
: -4204-2- isi * L7808CD2T-TR 497-1174-2-ND —_| 8V, Positive Voltage Regulator* .D2-PAK 400.00/1,000 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator 990.00/2,500 TH @ 
L78MO5ABV 497-1461-5-ND _[5V, Precision 500mA Regulator 86.67 57 eT eee ae a Votlage a ile ae Ee s 
Ps far ate isit * i -J" , Precision eguiator™... Pi A i fe 
COAG Beer ey prec en ogra Rescate Ue aioe L7809CD2T-TR 497-1176-1-ND _|9V, Positive Voltage Regulator .........D2-PAK 1.16 92 79 
L78MO5CDT-TR 497-1203-1-ND __|5V’ Positive Volta * pe L7809CD2T-TR 497-1176-2-ND | 9V, Positive Voltage Regulator* .D2-PAK 513.00/1,000 
. ge Regulator 78 58 (A7 fet 
- Fe Sel re * L7809CV 497-1448-5-ND 9V, Positive Voltage Regulator* (0-220 13 54 43 
L78MO5CDT-TR 497-1203-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator 647.50/2,500 L7812ABD2T-TR 49 phe ey 
L78MO5CV 497-2957-5-ND _|5V’ Positive Voltage Regulator. we &0 Bl u f 7-6037-1-ND__|12V, Precision 1A Regulator 1.12.89 __.76 
roe m7 C7812ABD2T-TR 497-6037-2-ND | 12V, Precision 1A Regulator* 494,00/1,000 
L78MO6CV 497-1462-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator. Hp 58.44 L7812ABV 497-1449-5-ND 42V' Precision 1A Regulator* 8t 63 4 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-1-ND —_| 8V, Precision 500mA Regulator* 99 77 66 Usa . Precision 1A Regulator’ : d a 
ee L7812ACD2T-TR 497-1177-1-ND | 12V, Precision 1A Regulator* 1.04 81 69 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-2-ND 8V, Precision 500mA Regulator* 990.00/2,500 : isi 
; : * 
L78MOBCDT-TR 497-1206-1-ND _ |8V' Positive Voltage Ri rs L7812ACD2T-TR 497-1177-2-ND | 12V, Precision 1A Regulator 460.00/1,000 
, Posi ge Regulator 290 10g 60) rental ae * 
L78MO8CDT-TR 497-1206-2-ND 8V. Positive Volta * L7812ACV 497-1450-5-ND 12V, Precision 1A Regulator’ wil POMS 
, ige Regulator’ 900.00/2,500 — 
L78MoacVv 797-1463-5-ND BV Positi L7812CD2T-TR 497-1178-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator® ..........D2-PAK 1.08 84 0 72 
= °5-| , Positive Voltage Regulator. 67 50 40 : e fin a * 
L78MO9ABV 497-4616-5-ND OV’ Precisi e L7812CD2T-TR 497-1178-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator 480.00/1,000 
~ 5 , Precision 500mA Regulator’ 1.20 96 82 7 es ir 
Tel L7812CP 497-1451-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator s2 89 76 
L78MO9ACDT-TR 497-1207-1-ND QV, Precision 500mA Regulator 1.33 1.06 .90 L7812CT 497-1006-ND 12\’ Positive Voltage Regulator: 449 368 341 
L78MOSCDT-TR 497-1208-1-ND QV, Positive Voltage Regulator* 81 63 54 7 ae  Daciti gene * 5 fi ‘ 
L78MOSCDT-TR 497-1208-2-ND __| 9V. Positive Voltage Regulator* 810.00/2,500 L7812CV of OesostD ae 12V, Positive Voltage Regulator™ . G7 80st) 
: a + —— L7815ACV 497-1453-5-ND | 15V, Precision 1A Regulator™.... 7 60 51 
L7SMi2ABOT-TR PSI gih im 12V, Precision 500mA Regulator Ee L7815CD2T-TR 497-1179-1-ND | 15V, Positive Voltage Regulator 99 77 66 
i . ge Reg 
L78M12ABDT-TR 497-1209-2-ND —_| 12V,, Precision 500mA Regulator* 810.00/2,500 L7818CD2T-TR 497-1179-2-ND __|15V! Positive Voltage Regulator 440°00/1,000 
L781 2ACDT-TR 497-1210-1-ND | 12V, Precision 500mA Regulator* 7 62 53 40072 ” Bosith ay 
He L7815CT 497-1007-ND 15V, Positive Voltage Regulator 449 368 3.11 
L78M12ACDT-TR 497-1210-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator* 787.50/2,500 L7815cV 497-1454-5-ND 15V, Positive Voltage Regulator 73 54 43 
E(SMIZCD TEE ASPECT DEE 12V, Positive 500mA Regulator®.. i) Se _ L781acv 497-1456-5-ND | 18V, Positive Voltage Regulator sen48 
L78M12CDT-TR 497-1211-2-ND | 12V, Positive 500mA Regulator*. 787.50/2,500 -4458-5- isi 
Les L7824ACV 497-1458-5-ND 24V, Precision 1A Regulator... en 62 6 
L7BM12CV yea ep em 12V, Positive 500mA Regulator... 6780-40 L7824cD2T 497-1459-5-ND | 24V, Positive Voltage Regulator 105 91-70 
PASM SOBY piace eam 12V, Precision 500mA Regulator. Go a L7824cD2T-TR 497-4775-1-ND | 24V, Positive Voltage Regulator 104 8169 
L78M1SCDT-TR 497-1212-1-ND__| 15V, Precision S00mA Regulator* D-PAK = 68 53 AS L7824CD2T-TR 497-4775-2-ND __|24V, Positive Voltage Regulator 460.00/1,000 
L78M15CDT-TR 497-1212-2-ND __| 15V, Precision 500mA Regulator* -PAK 675.00/2,500 L7BDACT 757-1008-ND DAV. Positive Voltage Regulator* AAGmESIGaMRGEI 
L78M15CV 497-2958-5-ND _| 15V, Precision 500mA Regulator. 70-220 68 53 45 L7g24cv 497-1460-5-ND | 24V’ Positive Voltage Regulator* 73 «54S 
L78M24CDT-TR 497-1213-1-ND —_| 24V,, Precision 500mA Regulator* 90 70 60 L7905ACV 497-1471-5-ND __|-5V, Negative 2% Regulator* ‘6380C«~*‘ 8S 
Pea fares ZN oN Preeslon oom Regualot® “F Soe Oe St L7905CD2T-TR 497-1214-1-ND —_| -5V Negative Voltage Regulator 99 77 66 
po ad Precision o00me Reguiator’ 3 3 4 L7905CD2T-TR 497-1214-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator’ 440.00/1,000 
L78S05CV 497-1468-5-ND__|5V, Positive 2A Regulator* 81 6354 L7905CV 497-1472-5-ND __|-5V, Negative Voltage Regulator i oF 28 
eee pe Eee Oe aioe PA Regulator? ies al - L7906CV 497-1473-5-ND —_| -6V, Negative Voltage Regulator 72 58 44 
-6039-5- , Positive 2A Regulator*. : : ‘ L7908ACV 497-4231-5-ND —_| -8V, Negative Voltage Regulator 1.04 83 63 
L78S12CV 497-1469-5-ND —_| 12V, Positive 2A Regulator*. 68 5345 L7908CV 497-1474-5-ND —_| -8V, Negative Voltage Regulator 68 54 At 
L78S15CV 497-6040-5-ND |_| 15V, Positive 2A Regulator*.. 68 5345 L7912ACV 497-1475-5-ND _|-12V, Negative 2% Regulator* .. 72 56 48 
L7eS18CV 497-6008:5:ND/ 7 18V, Positive 2A Regulator® 104) 8168 L7912CD2T-TR 497-1215-1-ND __|-12V, Negative Voltage Regulator* 9 7 66 
L78S24CV 497-1470-5-ND 24V, Positive 2A Regulator*. 68 53 45 L7912CD2T-TR 497-1215-2-ND -12V, Negative Voltage Regulator* 440.00/1,000 
L79LOSABUTR 497-1217-1-ND ~5V, Negative Voltage Regulator* 10) BB L7912cV 497-1476-5-ND -12V, Negative Voltage Regulator* 73 54 48 
L79LOSABUTR 497-1217-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator* 578.13/2,500 L7915ACV 497-1477-5-ND -15V, Negative Volt. Reg.* NEW!. vat 62 AG 
L79LOSACD13TR 497-1218-1-ND ~5V, Negative Voltage Regulator 62 46 6.37 L7915CD2T-TR 497-1216-1-ND -15V, Negative Voltage Regulato} 1.08 85 73 
L79LO5ACD13TR 497-1218-2-ND -5V, Negative Voltage Regulatot 508.75/2,500 L7915CV 497-1478-5-ND ~15V, Negative Voltage Regulator* 73 54.43 
L79LO5ACUTR 497-1219-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator* ariel 160) 51 L7924CV 497-1480-5-ND -24V, Negative Voltage Regulator .. 68 54 45 
ee eee a Negative votiage Begulatar™ sore ‘a 768 Oe 500. LD1084D2M33 497-4235-5-ND ey ae LDO Positive Voltage ieee and 
o -5- -5V, Negative Voltage Regulator’ a 2 5 s ‘egulator... i As] 15) 
L79LOSACZ-TR 497-1220-1-ND _|-V, Negative Voltage Regulator* 0-92 «453 «3932 L01084D2T-R 497-3411-1-ND __[Adj., 5ALDO 0. 3.70 2.91 2.47 
L79L12ACZ 497-1013-ND -12V, Negative Voltage Regulator 594485 (D1084D2T-R 497-3411-2-ND | Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 1188.00/1,000 
L4892CV 497-3910-ND 9.2V, LDO Voltage Regulator 1.92 1.60 1.35 LD1084V 497-3413-5-ND —_| Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 370 2.91 2.47 
L4925PD 497-3912-5-ND —_| 5V, Very LDO Voltage Reg. 481 3.95 3.34 LD1084V18 497-3414-5-ND —_| 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg 2.64 2.20 1.85 
L4925PD013TR 497-1152-1-ND —_| 5V, Very LDO Voltage Reg. 481 3.95 3.34 LD1084V25 497-3415-5-ND —_‘|2.5V, 5A LDO Positive Voltage Reg 2.64 220 1.85 
L4925PD013TR 497-1152-2-ND | 5V, Very LDO Voltage Reg.......... 20-Power SOIC 1628.88/600 LD1084V50 497-3417-5-ND _|5V, 5A LDO Positive Voltage Reg... 3.70 2.91 2.47 
L4931ABD15-TR 497-4203-1-ND 1.5V,Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.72 1.36 1.16 LD1085CDT-R 497-3418-1-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. 273 215 1.82 
[4931ABD15-TR 497-4203-2-ND _|1.5V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 LD1085CDT-R 497-3418-2-ND | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. 2600.00/2,500 
L4931ABD25-TR 497-1154-1-ND | 2.5V, Very LDO Voltage Regulator 1.72 1.36 1.16 LD1085D2M-R 497-3419-1-ND —_| Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. 2.06 1.64 1.40 
L4931ABD33-TR 497-1155-1-ND —_|3.3V, Very LDO Voltage Regulator 1.29 1.02 87 LD1085D2M-R 497-3419-2-ND —_ | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. 912.00/1,000 
L4931ABD33-TR 497-1155-2-ND | 3.3V, Very LDO Voltage Regulator 1312.50/2,500 LD1085D2M18R 497-3421-1-ND _| 1.8V, 34 LDO Positive Voltage Reg 2.06 1.64 1.40 
L4931ABD50-TR 497-1156-1-ND__| 5V, Very LDO Voltage Regulator 1.38 1.09.93 LD1085D2M18R 497-3421-2-ND __|1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg 912.00/1,000 
L4931ABD50-TR 497-1156-2-ND | 5V, Very LDO Voltage Regulato 1400.00/2,500 LD1085D2M25R 497-3422-1-ND —_|2.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg 2.06 1.64 1.40 
L4931ABD120TR 497-1153-1-ND | 12V, Very LDO Voltage Regulator 1.20 96 82 LD1085D2M33R 497-3423-1-ND —_|3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg 2.06 1.64 1.40 
L4931ABD120TR 497-1153-2-ND | 12V, Very LDO Voltage Regulator 1225.00/2,500 LD1085D2M33R 497-3423-2-ND | 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg 912.00/1,000 
L4931ABDT25TR 497-1158-1-ND | 2.5V, Very LDO Voltage Regulator 185 147 1.25 LD1085D2T-R 497-3424-1-ND _| Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg.........D2-PAK 1.94 1.53 1.31 
L4931ABDT33-TR 497-1159-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator 142,113 96 LD1085D2T-R 497-3424-2-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg.........D2-PAK 855.00/1,000 
[4931ABDT33-TR 497-1159-2-ND _|3.3V, Very LDO Voltage Regulator 1097.25/2,500 LD1085D2T18R 497-3427-1-ND —_| 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg........D2-PAK 2.73 2.15 1.82 
L4931ABDT50-TR 497-1160-1-ND —_| 5V, Very LDO Voltage Regulato 159 1.26 1.08 LD1085D2T18R 497-3427-2-ND | 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Red........ D2-PAK 1137.50/1,000 
L4931ABDT50-TR 497-1160-2-ND —_ | 5V, Very LDO Voltage Regulato 1618.75/2,500 LD1085D2T33R 497-1222-1-ND —_|3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg........D2-PAK 1.94 1.53 1.31 
L4931ABDT80-TR 497-1161-1-ND —_| 8V, Very LDO Voltage Regulato! 185 147 1.25 LD1085D2T33R 497-1222-2-ND __|3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg........D2-PAK 855.00/1,000 
L4931ABDT80-TR 497-1161-2-ND __| 8V, Very LDO Voltage Regulator. 1881.25/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroclectronies Digi Reel” VOLTAGE REGULATORS (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
LD1085DT-R 497-3428-1-ND __|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 273 215 1.82 [D1585CD2M-R 797-3460-1-ND __[Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 273 215 1.82 
LD1085DT-R 497-3428-2-ND —_| Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 2112.50/2,500 LD1585CD2T18R 497-3465-1-ND —_| 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg 273 215 1.82 
LD1085DT15R 497-3429-1-ND _| 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 273 215 1.82 LD1585CV 497-3466-5-ND —_| Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 252 1.98 1.68 
LD1085DT15R 497-3429-2-ND _| 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 2600.00/2,500 LD1585CV33 497-3467-5-ND —_|3.3V, 5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 150 1.26 
LD1085DT18R 497-3430-1-ND _| 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 248 1.95 1.66 LD2979M33TR 497-1512-1-ND __|3.3V, LDO Voltage Regulator 95 74 63 
LD1085DT18R 497-3430-2-ND __|1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg.. 2360.00/2,500 (D2979M33TR 497-1512-2-ND __|3.3V, LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 897.75/3,000 
LD1085DT25R 497-3431-1-ND —_| 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 248 1.95 1.66 LD2979M50TR 497-1513-1-ND —_|5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 95 74 63 
LD1085DT25R 497-3431-2-ND | 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 2360.00/2,500 LD2979M507R 497-1513-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1134.00/3,000 
LD1085V 497-1482-5-ND —_| Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 210 1.65 1.40 LD2980ABM25TR 497-1515-1-ND —_|2.5V, LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 240 165 1.40 
LD1085V18 497-3433-5-ND _| 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 195 163 1.37 LD2980ABM25TR 497-1515-2-ND __|2.5V, LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 1950.00/3,000 
LD1085V25 497-3434-5-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg DITO SEO? LD2980ABM30TR 497-1516-1-ND 38V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1.63 1.30) 1.11 
LD1085V50 497-3436-5-ND 5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. 210 1.65 1.40 LD2980ABM30TR 497-1516-2-ND 3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1516.20/3,000 
LD1086D2M18TR 497-3437-1-ND _| 1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg 1.80 156 1.20 LO2980ABM33TR 497-1517-1-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 99 77 66 
LD1086D2M18TR 497-3437-2-ND 1.8V, 1.54 LDO Positive Volt. Reg 696.00/1,000 LD2980ABM33TR 497-1517-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1188.00/3,000 
LD1086D2M33TR 497-1223-1-ND _|3.3V, 1.5ALDO Positive Volt. Reg......D2-PAK/A 1.51 1.19 1.02 LO2980ABMS0TR 497-1518-1-ND__|5V, LOO Voltage Regulator SOT-23-5L .99_77__—«B 
LD1086D2MTR 497-3439-1-ND —_|Adj., 1.54 LDO Positive Volt. Reg. ......D2-PAK/A 1.51 1.19 1.02 LD2980ABMS0TR 497-1518-2-ND ——_/5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1188.00/3,000 
LD1086D2MTR 497-3439-2-ND | Adj., 1.54 LDO Positive Volt. Reg. ......D2-PAK/A 665.00/1,000 LD2980CM18TR 497-3477-1-ND —_|1.8V, 50mA LDO Volt. Regulator.......SOT-23-5L 1.68 1.33 1.14 
LD1086D2T12TR 497-3440-1-ND | 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg......D2-PAK 1.89 1.50 1.28 LD2980CM18TR 497-3477-2-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. Regulator....... SOT-23-5L 2047.50/3,000 
LD1086D2T12TR 497-3440-2-ND 12V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg...... D2-PAK 836.00/1,000 LD2980CM25TR 497-3478-1-ND —_|2.5V, 50mA LDO Voltage Regulator..SOT-23-5L 1.51 1.19 1.02 
LD1086D2T15R 497-3441-1-ND__|1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.89 1.50 1.28 orca ee pa Soma aa votege ha ee 
LD1086D2T15R 497-3441-2-ND | 1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg..... D2-PAK 836.00/1,000 -3479-1- 3V, 50m) olt. Regulator. : / : 
LD1086D2T18TR 497-3442-1-ND | 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.89 1.50 1.28 LD2980CM33TR 497-3479-2-ND —_|3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator....... SOT-23-SL 918.00/3,000 
LD1086D2T18TR 497-3442-2-ND —_| 1.8V, 1.5 LDO Positive Voltage Reg..... D2-PAK 638.00/1 000 LD2980CU18TR 497-3480-1-ND 146 1.16.99 
LD1086D2T25TR 497-3443-1-ND —_/2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.89 1.50 1.28 Lb2980CU18TR 497-3480-2-ND__|1.8V, 50mA LDO Voltage Regulator.......S0T-89 1487.50/2,500 
LD1086D2T25TR 497-3443-2-ND__|2.5V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg... 638.00/1,000 oeeoeOTR tear ait Me some roo a Regulato rl Le eeaD a 
= aa aT - -2- 50m ‘oltage Regulato: + 00/2, 
eee FRR Soy en roe postive Voltage Red... 168 teaooy. | LO2981ABM25TR | 497-1520-1-ND —_|2.5V,LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 210 165 1.40 
LD1086D2T33TR 497-1224-2-ND —_|3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 741.00/1,000 
-3566-1- j iti LD2981ABM25TR 497-1520-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 1950.00/3,000 
LD1086D2TTR 497-3566-1-ND —_| Adj., 1.54 LDO Positive Voltage Reg 1.89 150 1.28 
(D1086D2TTR 497-3566-2-ND _| Adj. 1.5 LDO Positive Voltage Reg 638.00/1,000 LD2981ABM33TR 497-1521-1-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1.08 85 73 
LD1086DT18TR 497-3444-1-ND___|1.8V, 1.5 LDO Positive Voltage Reg. 1.81143 1.22 oe _ ee BV [bo Vole Recta SN 
Poieeea real Poo ESM ok; {2A LDO Positive Voltage Reg Ue Tas ee LD2981ABMS0TR | 497-1522-2-ND_—_V, LDO Voltage Regulator ~ 1312.50/3,000 
er ge Reg eee LD2981ABU33TR 497-1524-1-ND __|3.3V, LDO Voltage Regul 116 «9279 
LD1086DT33TR 497-3446-1-ND —_/3.3V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. 181 143 122 DpageiAalleare he ie aw  |bevand Vee Ree HS eer ay 
LD1086DT33TR 497-3446-2-ND _|3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1837.50/2,500 Bes ae oltage Regulator . shales 
LD1086DT50TR 497-4239-1-ND _|5V, 1.5A LDO Positive Voltage Re 1.81 1.43 1.22 LD2981ABUSOTR 497-1525-1-ND__[5V, LDO Voltage Regulator 1.16 __.92_.79 
ea : = [D2981ABUS0TR 497-1525-2-ND __[5V, LDO Voltage Regulator 1781 .25/2,500 
[LD1086DT50TR 497-4239-2-ND | 5V, 1.5ALDO Positive Voltage Re 7837.50/2,500 LDeHeMIaTR co AE RAMEE GY. 100nA COO Wait Reculgt APA HA SEH 
LD1086DTTR 497-6222-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 248 195 1.66 ipseaicMiern RSA Hey. 1ODHIALDO Vel Peaiiats bar costourstacd 
LD1086DTTR 497-6222-2-ND —_| Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* 2012.50/2,500 rn9984GUa3TR /oerccem (PENG 400m ANDO Volt, S RGiiGE Ro ae 
LD1086V Ag7-3447-OND | Adj.. 1.54 LDO Positive Vottage Reg Tes) 130) ut LD2981CU33TR 497-3483-2-ND __|3.3V. 100mA LDO Voltage Regulator. ~4181.25/2,500 
LD1086V12 497-3448-5-ND _| 12V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. 2.06 1.64 1.40 SS ov = $ —_ wos 
LD1086Vi8 497-3449-5-ND _|1.8V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. 763 1.30 1.17 998 /RUROTR iSeapieap (are Ofage equ aor : : : 
hs = -2- i mA LDO Voltage Regulator 1181.25/2,500 
LD1086V33 497-3450-5-ND —_‘|3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 163 130 1.11 Lind58DAMIER 497-3485-1-ND _|1.5V, 50mALDO Voltage Reg SG7-07.6. MEeSanRtaTin os 
LD1086V50 497-3451-5-ND —_‘| 5V, 1.5 LDO Positive Voltage Re 1.80 156 1.20 Bere ve i a ; : : 
LD1117AD9MiR isospin a Nv LD2982AM15R 497-3485-2-ND —_|1.5V, 50mA LDO Voltage Reg. SOT-23-5L 2257.50/3,000 
Gi -1- j., 1.2A LDO Positive Voltage Reg. 1720186) 116 2 an 99 
CDITI7ADOMTR Tepe NG i LD2982AM18R 497-4253-1-ND __| 1.8V, LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 142 89 76 
= -2-I \j., 1.2A LDO Positive Voltage Reg 580.00/1,000 
TDT7ADTAR eee een ME Aci3A LO Positive Voltage a es TD2982AM18R 797-4253-2-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 7365.00/3,000 
1. sitive Volage eg 3 d LD2982AM25R 497-3486-1-ND —_|2.5V, 50mA LDO Voltage Reg. SOT-23-5L 185 1.47 1.25 
LD1117ADT-TR 497-3452-2-ND —_| Adj., 1.24 LDO Positive Voltage Reg. 1035.00/2,500 Sort aan . oad : : : 
tl LD2982AM25R 497-3486-2-ND | 2.5V, 50mA LDO Voltage Reg. SOT-23-5L 2257.50/3,000 
LD1117ADT12TR 497-6011-1-ND —_| 1.2V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg. 90 70 60 LDOOB2AMEOR 497-3488-1-ND _|5V, SOmALDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 158 137 1.05 
LD1117ADT12TR 497-6011-2-ND —_| 1.2V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg. 712.50/2,500 LD298:AMEOR 497-3488-2-ND __|SV. 50mA LDO Volta Sat : : 5 
Hy : ge Regulator...... SOT-23-5L 1675.80/3,000 
LOU ZADTISTR e07e320dabeNO Ea |-BV, 1.24 LDO Positive Voltage Reg wis 33) [D2982BM50R 497-3490-1-ND SV, 50mA LDO Voltage Reguiator...SOT-235L 1.81 1.43 1.22 
LOI17ADTI8TR 497-3453-2-ND —_| 1.8V, 1.2 LDO Positive Voltage Reg. 1035.00/2,500 LD2982BM50R 497-3490-2-ND _|5V, 50mA LDO Voltage Regulator.....SOT-23-5L  —_1677.00/3,000 
LDI17ADT25TR 497-3454-1-ND —_|2.5V, 1.2 LDO Positive Voltage Reg. 1.04 83.63 LD2985AM15R 497-3491-1-ND —_|1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 1.94 1.53 1.31 
LD1117ADT25TR 497-3454-2-ND —_|2.5V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg. 819.38/2,500 ity oe au : 93, : ‘ ‘ 
it LD2985AM15R 497-3491-2-ND —_|1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 2362.50/3,000 
LD1117ADT33TR 497-3455-1-ND | 3.3V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg 1.04 81.69 rants rt 
tt LD2985AM18R 497-3492-1-ND__|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.94 1.53 1.31 
LD1117ADT33TR 497-3455-2-ND _|3.3V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg. 820.00/2,500 ages aE Fa ERIM BV 150 
7 73492-2- “BV, 150MA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 1795.50/3,000 
LDT117AST8TR 497-1226-1-ND | 1.8V, 1.2ALDO Positive Voltage Reg...S0T-228. 95 74 63 LD2985AM25R 497-3493-1-ND —_|2.5V.150mALDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 194 153 131 
LD1117AS18TR 497-1226-2-ND —_| 1.8V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg. ... SOT-223 945.00/2,500 LD2985AM25R 497-3493-2-ND _|2'8V' 180mALDO Volt. Regulator... SOT-23-5L —-2362.50/3,000 
LD1117AS25TR 497-1227-1-ND | 2.5V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg....SOT-223 2.31 1.82 1.54 3A94-1- IV : 93. pave 
LD2985AM33R 497-3494-1-ND ‘| 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 194 1.53 1.31 
LD1117AS25TR 497-1227-2-ND | 2.5V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg. ... SOT-223 1787.50/2,500 -3494-2- 33. 
LD2985AM33R 497-3494-2-ND__|3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 2362.50/3,000 
LD1117AS33TR 497-1228-1-ND___|3.3V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg...SOT-223 95 __.74_.63 [D2085AM50R 497-3495-1-ND [5V, 150mA LDO Voltage Regulator...SOT-23-5L 1.94 1.53 131 
LDT177AS33TR 797-1228-2-ND __[3.3V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg... SOT-228 945.00/2,500 LD2985AMS0R 497-3495-2-ND | 5V. 150mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 4795'50/3,000 
LD1117ASTR 497-1229-1-ND _|1.25V/ to 15V LDO Positive Volt. Reg...SOT-223 77 60 51 LD2985BMi5R 497-3496-1-ND_—_/1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 194 153. 1.31 
LD1117ASTR 497-1229-2-ND —_| 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg. ...SOT-223 605.63/2,500 LD2985BM15R 497-3496-2-ND | 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 2362.50/3,000 
LD1117AV 497-3456-5-ND | Adj., 1.2A LDO Positive Voltage Reg 120 96 82 LD2985BM18R 497-3497-1-ND _|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.94 153 1.31 
LOII7AV18 497-1483-5-ND_|1.8V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg 1.65 1.38 1.16 [D2985BM18R 497-3497-2-ND __|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 2362.50/3,000 
LD1117AV25 497-1484-5-ND —_|2.5V, 1.2A LDO Positive Voltage Reg 165 1.38 1.16 LD2985BM25R 497-3498-1-ND —|2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.08 85 73 
LD1117AV33 497-1485-5-ND 3.3V, 1.24 LDO Positive Voltage Reg... 90 70 60 LD2985BM25R 497-3498-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1312.50/3,000 
LD1117D33CTR 497-1230-1-ND _|3.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg... 78 587 LD2985BM27R 497-4940-1-ND —_|2.7V, 150mA LDO Voltage Re SOT-23-5L 146 92 79 
LD1117D33CTR 497-1230-2-ND —_| 3.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. 525.00/2,500 LD2985BM27R 497-4940-2-ND___|2.7V, 150mA LDO Voltage Re! SOT-23-5L 1417.50/3,000 
LO11170T12TR ASTE12S1SIEND ES | 1.2V, 1.34 LDO Positive Voltage Reg. if A) [D2985BM33R 497-3499-1-ND _[3.3V, 150mALDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 1.08 85 73 
LD1117DT12TR 497-1231-2-ND 1.2V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. 765.00/2,500 LD2985BM33R 497-3499-2-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1312.50/3,000 
LD1147DT18TR 497-1232-1-ND 1.8V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. TT 605i LD2985BM50R 497-3500-1-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator...SOT-23-5L 194 153 1.31 
LD1117DT18TR 497-1232-2-ND 1.8V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. 765.00/2,500 LD2985BM50R 497-3500-2-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1795.50/3,000 
LD1117DT25CTR 497-1233-1-ND _|2.5V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg, 78) 58 7 LD3985G18R 497-3501-1-ND __|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L__ 1.68 1.33 1.14 
LD1117DT25CTR 497-1233-2-ND__|2.5V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg, 647.50/2,500 [D3985G18R 497-3501-2-ND _|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 2047.50/3,000 
CD1177DT28TR 497-1234-1-ND —|2.85V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. 218 1.72 1.46 LD3985G25R 497-3502-1-ND _|2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1.68 1.33 1.14 
LD1117DT28TR 497-1234-2-ND _| 2.85V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. 2080.00/2,500 LD3985G25R 497-3502-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 2047.50/3,000 
LD1117DT33TR 497-1236-1-ND —_|3.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg......D-PAK 78 5847 L.D3985J18R 497-1526-1-ND _|1.8V, LDO BICMOS Voltage Reg. Flip-Chip 146 1.27 98 
LD1117DT33TR 497-1236-2-ND __| 3.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg... D-PAK 647.50/2,500 LD3985J33R 497-1527-1-ND _|3.3V, LDO BiCMOS Voltage Reg. Flip-Chip 146 1.27 98 
LD1117DTS0CTR 497-1237-1-ND__|5V, 1.3A LDO Positive Voltage Re: “PAK 78587 [TD3985MT8R 497-3503-1-ND _|1.8V, 150mALDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.68 133 1.14 
LD1117DT50CTR 497-1237-2-ND 5V, 1.3A LDO Positive Voltage Re -PAK 647.50/2,500 LD3985M18R 497-3503-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 2047.50/3,000 
LD1117DT5OTR 497-1238-1-ND _|5V, 1.3A LDO Positive Voltage Re -PAK 78 58 LD3985M25R 497-4254-1-ND | 2.5V, LDO BiCMOS Voltage Reg......SOT-23-5L 81 63 54 
LD1117DT5OTR 497-1238-2-ND —_| 5V, 1.3A LDO Positive Voltage Re -PAK 647.50/2,500 LD3985M25R 497-4254-2-ND _|2.5V, LDO BICMOS Voltage Reg. ...... SOT-23-5L 972.00/3,000 
LD1117DTTR 497-1239-1-ND _| 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. R PAK 68 = 535 LD3985M30R 497-6154-1-ND__|3.0V, 150mA LDO Voltage Reg.*......SOT-23-5L 8163.5 
LD1117DTTR 497-1239-2-ND __| 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Re -PAK 675.00/2,500 [D3985M30R 497-6154-2-ND [3 0V, 150mA LDO Voltage Reg.*..... SOT-25-5L 972.00/3,000 
(D1117S12TR 497-4240-1-ND | 1.2V, 1.3ALDO Positive Voltage Reg...S0T-228. 77 ~+~60 1 LD3985M33R 497-3504-1-ND —_|3.3V, 150mA LDO Voltage Re SOT-23-5L 81 63 54 
LD1117S12TR 497-4240-2-ND —_| 1.2V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. ...SOT-223 605.00/2,500 LD3985M33R 497-3504-2-ND —_|3.3V, 150mA LDO Voltage Re SOT-23-5L 771 .00/3,000 
LD1117S25CTR 497-1240-1-ND —_|2.5V, 1.3ALDO Positive Voltage Reg...SOT-223 78 58 47 LD29080DT25R 497-4242-1-ND —_|2.5V, 800mA LDO Regulato D-PAK 146 146 .99 
LD1117S25CTR 497-1240-2-ND —_| 2.5V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg. ... SOT-223 500.00/2,500 LD29080DT25R 497-4242-2-ND _|2.5V, 800mA LDO Regulato D-PAK 1487.50/2,500 
LD1117S33CTR 497-1241-1-ND 3.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg....SOT-223 67 50 40 LD29080DT33R 497-4243-1-ND 3.3V, 800mA LDO Regulato! D-PAK 146 116 99 
(D1177S33CTR 497-1241-2-ND __[8.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg... SOT-223 555.00/2,500 LD29080DT33R 497-4243-2-ND —_|3.3V, 800mA LDO Regulato D-PAK 1487.50/2,500 
LD1117S33TR 497-1242-1-ND | 3.3V, 1.3ALDO Positive Voltage Reg....SOT-223 78 58 47 LD29080DT90R 497-4244-1-ND | 9V, 800A LDO Regulator. D-PAK 241 167 1.43 
LD1117S33TR 497-1242-2-ND | 3.3V, 1.3 LDO Positive Voltage Reg. ... SOT-223 647.50/2,500 LD29080DT90R 497-4244-2-ND | 9V, 800mA LDO Regulator. D-PAK 1629.25/2,500 
LD1117S50CTR 497-1243-1-ND | 5V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg.......SOT-223 78 58 47 LD29080PT15R 497-4245-1-ND__|1.5V, 800mA LDO Regulato P-PAK 146 116 99 
LD1117S50CTR 497-1243-2-ND _|5V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg....... SOT-223 647.50/2,500 LD29080PTISR 797-4245-2-ND _|1.5V, 800mA LDO Regulator. P-PAK 1487.50/2,500 
(DI117SC-R 797-4241-1-ND | Adj., 13ALDO Positive Voltage Reg... S0T-228. 77 +60 51 LD29080PT25R 497-4648-1-ND _|2.5V, 800mA LDO Voltage Regulator.......P-PAK 146 116  .99 
LD1117STR 497-1244-1-ND —_| 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg........SOT-223 78 58 47 LD29080PT25R 497-4648-2-ND | 2.5V, 800mA LDO Voltage Regulator....... P-PAK 1487.50/2,500 
LD1117STR 497-1244-2-ND —_| 4.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg......... S0T-223 647.50/2,500 L29080PT33R 497-4246-1-ND —_|3.3V, 800mA LDO Regulator... P-PAK 146 116 99 
LD1117V18 497-3457-5-ND —_| 1.8V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg.....10-220 78 58 47 LD29080PT33R 497-4246-2-ND __|3.3V, 800mA LDO Regulator... P-PAK 1487.50/2,500 
LD1117V25 497-3458-5-ND__|2.5V, 1.3 LDO Positive Voltage Reg.....T0-220 1.89 1.50 1.28 LD29080PTR 497-4247-1-ND __ |Adj., 800mA LDO Regulator P-PAK 1.76 140 1.19 
LD1117V25C 497-3459-5-ND _|2.5V, 1.3ALDO Positive Voltage Reg.....10-220 1.72 1.36 1.16 LD29080PTR 497-4247-2-ND | Adj., 800mA LDO Regulator. P-PAK 1793.75/2,500 
LD1117V33 497-1491-5-ND —_‘|3.3V, 1.3ALDO Positive Voltage Reg.....T0-220 78 58 47 LD29150DT15R 497-1493-1-ND —_|1.5V, 1.5ALDO Voltage Regulator..........D-PAK 294 231 1.96 
LD1117V33C 497-1492-5-ND —_‘|3.3V, 1.3A LDO Positive Voltage Reg.....T0-220 77 60 51 LD29150DT15R 497-1493-2-ND —_|1.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator...........D-PAK 2800.00/2,500 
LD1580P2T-R 497-5842-1-ND —_| Adj., Very LDO Positive Volt. Reg.*.......P2-PAK 2.73 215 1.82 LD29150DT18R 497-1494-1-ND__|1.8V, 1.5ALDO Voltage Regulator..........D-PAK 1.08 84 72 
LD1580P2T-R 497-5842-2-ND _| Adj., Very LDO Positive Volt. Reg.*....... P2-PAK 1137.50/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroclectronies Digi@Reel’ VOLTAGE REGULATORS (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =100 
[D29750DT18R 497-1494-2-ND | 1.8V, 1.5ALDO Voltage Regulator 1080.00/2,500 LE33CZ-TR 497-4258-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator. 86 «657 
LD29150DT25R 497-1495-1-ND | 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1.72 136 1.16 LE40CZ 497-1529-ND 4V, LDO Voltage Regulator 1.20 96 82 
LD29150DT25R 497-1495-2-ND | 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1750.00/2,500 LE45ABD-TR 497-1530-1-ND —_| 4.5V, LDO Voltage Regulator . 1.51 119 1.02 
LD29150DT33R 497-1496-1-ND ‘| 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 108 e472 LESOABZ-AP 497-1531-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 1.55 119 1.05 
LD29150DT33R 497-1496-2-ND___[3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 855.00/2,500 LES0CD-TR 497-6431-1-ND__| 5V, LDO Voltage Reg.* NEW! 1.20 96 82 
[D29750DT50R 497-3468-1-ND __[5V, 1.5 LDO Voltage Regulator. 108 84 72 [E50CD-TR 497-6431-2-ND __| 5V, LDO Voltage Reg. * NEW! 930.00/2,500 
LD29150DT50R 497-3468-2-ND _|5V, 1.5 LDO Voltage Regulato! 1080.00/2,500 LE80CD-TR 497-5220-1-ND —_| 8V, LDO Voltage Regulator* SOIC 86.90 «70 
LD29150PT25R 497-1497-1-ND | 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 3.23 255 2.16 LESOCD-TR 497-5220-2-ND _| 8V. LDO Voltage Regulator -SOIC 712.50/2,500 
LD29150PT25R 497-1497-2-ND | 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 2502.50/2,500 LFISABDT-TR 497-5221-1-ND _| 1.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1.08 84 72 
L029150PT33R 497-3469-1-ND__|3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1.51 1.19 1.02 LF18ABDT-TR 497-5843-1-ND__| 1.8V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 4.55 1.23 1.05 
CD29750PT33R 497-3469-2-ND —_|3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1163.75/2,500 LFIABDT-TR 497-5843-2-ND __| 1.8V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1575.00/2,500 
LD29150PT50R 497-4249-1-ND | 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1.72 1.36 1.16 LF18CDT-TR 497-5222-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1.68 1.33 1.14 
LD29150PT50R 497-4249-2-ND —_|5V, 1.5A LDO Voltage Regulato 1750.00/2,500 LF18CDT-TR 497-5222-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1706.25/2,500 
LD29150PTR 497-4250-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO Voltage Regulator 181 143 1.22 LF25ABDT-TR 497-5223-1-ND _| 2.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1.68 1.33 1.14 
LD29150PTR 497-4250-2-ND__| Adj., 1.5A LDO Voltage Regulator 1837.50/2,500 LF25CPT-TR 497-5224-1-ND _| 2.5V, LDO Voltage Regulator* P-PAK 1.59 1.26 1.08 
LD29750V25 497-3470-5-ND _|2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator... 165 138 1.16 LF25CPT-TR 497-5224-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator* P-PAK 1618.75/2,500 
L.D29300D2M15R 497-1499-1-ND _|1.5V, 3A LDO Voltage Regulator........D2-PAK/A 3.91 3.07 2.61 LF33ABDT-TR 497-5225-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 159 126 1.08 
west epeaeram (say tao maemo Hae at | ueaworm | ageN@ | 20 ae epi DPM fea 
-1501-1- BV, : . : . LF33CDT-TR 497-1532-1-ND _| 3.3V, LDO Voltage Regulator . D-PAK 1.55 1.23 1.05 
CRETE oe ae ea ce oy vas —_ or a ue aoe LF33CDT-TR 497-1532-2-ND__| 3.3V, LDO Voltage Regulator : D-PAK 1575.00/2,500 
-1504-1- BY, oltage Regulato . : : LF33CPT-TR 497-5226-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator* P-PAK 1.72 1.36 1.16 
L2930002T18R | 497-1504-2-ND —_|1.8V, 3A LDO Voltage Regulato D2-PAK 688.50/1,000 feaaeeria 4976226-2ND | 3.3V. LOO Voltage Regulator* PPAK manana 
L29300D2T25R 497-1505-1-ND —_|2.5V, 3A LDO Voltage Regulato! D2-PAK 3.57 2.81 2.38 LFS0ABPT-TR 497-5227-1-ND__| 5V, D0 Voltage Regulator P-PAK 240 165. 140 
2930002780 497-4251-5-ND —_|8V, 3A LDO Voltage Regulator. D2-PAK 2.28 1.90 1.60 : oe. : : ‘ j 
iinsasgoRoRIGOH oe WALDO Valocee cil oo pags, MEOMTTME Coen LF50ABPT-TR 497-5227-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator P-PAK 2000.00/2,500 
CESSOOPoMGOR ose SV SAO ne Ses —— ~892.5071,000 OCR plata DEEES) SV, LDO Vottage Regulator D-PAK Sz 0GEE Liao 
PasosoNie AB7-IS07-END  |1.2V. 3A LDO Vartago Regulate Ais a ae LFS0CDT-TR 497-1534-2-ND | SV, LDO Voltage Regulator D-PAK 2100.0072,500 
LF50CPT-TR 497-5228-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator P-PAK 2.31 1.82 1.54 
2930050 497-4252-5-ND —_|5V, 3A LDO Voltage Regulator. 3.57 281 2.38 ‘ eae : 
inaansonTaeea Roee eA 3 ov 0.84 Ults tho CMOS LF60ABDT-TR 497-1535-1-ND —_| 6V, LDO Voltage Regulator D-PAK 1.08 84 72 
Sete Peis tackake Oabirdo ara LF60ABDT-TR 497-1535-2-ND —_| 6V, LDO Voltage Regulator D-PAK 855.00/2,500 
Voltage Regulator® _.. 172 36S16 LFSOABDT 497-1536-5-ND _| 8V, LDO Voltage Regulator D-PAK 1.50 1.25 1.05 
LD390800712-R aie aay 22¥, 0.4 Ultra LDO BICMOS RENAE LFSOABDT-TR 497-5229-1-ND | 8V, LDO Voltage Regulator D-PAK 1.51 119 1.02 
ede ea uielor Sees LF80CDT-TR 497-1537-1-ND _| 8V, LDO Voltage Regulator D-PAK 1.76 140 1.19 
LD39080DT18-R 497-6013-1-ND —_|1.8V, 0.8A Ultra LDO 
Volgae Renrlstor™ i aa aE LF80CDT-TR 497-1537-2-ND _| 8V, LDO Voltage Regulator D-PAK 1793.75/2,500 
insonaon TIER FDP COMI 1 SV. CoA Unte LOO BICMOS : : : LF85CDT-TR 497-5673-1-ND —_| 8.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 2.06 164 1.40 
Voltage Regulator* 4750.00/2.500 LF85CDT-TR 497-5673-2-ND _| 8.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 2100.00/2,500 
TDSSUSOOTIER AOTC HARIENDENE 7.5V_0.8A Diva LOO GIGMOS arcs [FOOABDT-TA 497-1539-1-ND | 9V, LDO Voltage Regulator D-PAK 227 1.79 152 
aeie : LFSOABDT-TR 497-1539-2-ND —_| 9V, LDO Voltage Regulator D-PAK 2160.00/2,500 
Voltage Regulator’ este) TG) 
Lpa9qsonT25-R 497-6014-2-ND  |2.5V. OBA Uitra LDO : : : LK112SM50TR 497-4259-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 86 67 57 
Voltage Regulator* 1750.00/2,500 LK112SM50TR 497-4259-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1026.00/3,000 
LD390800733-R 497-6015-1-ND _|3.3V.0.8A Ultra LDO BiCMOS aa LK115D33-TR 497-1540-1-ND__| 3.3V, LDO Voltage Regulator. SOIC 116 92 79 
Voltage Regulator® ... 172 136 14.16 TK115D33-TR 497-1540-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator. SOIC 962.50/2,500 
TEER TREO 04 BS imen | SaREnS |SV AGENCE Ra SESE ara 
Voltage Regulator* ... 1750.00/2,500 ‘ oe 1 NE 
LD39080PT18-R 497-6016-1-ND 1.8, 084 Ura LDO BiG Bs LMit37K 497-6436-ND 3-Terminal Adj. Negative Voltage 
Voltage Regulator* ... 1.72 136 1.16 Regulator* NEW! 0-3 5.98 5.46 4.32 
LD39080PT18-R 497-6016-2-ND 1.8V, 0.8A Ultra LDO BICMOS LM217T 497-1543-5-ND 1.2V to 37V Regulator. 0-220 1.59 1.26 1.08 
Voltage Regulator* .... 1750.00/2,500 LM317D2T-TR 497-1571-1-ND _| 4.2V to 37V Adjustable Regulato D2-PAK 99 77 66 
ge Reg ! 
LD39080PT25-R 497-6017-1-ND 2.5V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS LM317D2T-TR 497-1571-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulatot D2-PAK 440.00/1,000 
Voltage Regulator® ... 172 136 1.16 LM317K 497-6435-ND 1.2V to 37V Adj. Regulator* NEW! 284 247 1.84 
LD39080PT25-R 497-6017-2-ND 2.5V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS LM317LD13TR 497-1572-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator ... 50 37.30 
Voltage Regulator* .... 1330.00/2,500 CM3T7LDT3TR 497-1572-2-ND __| 1.2V to 37V Adjustable Regulato 476.25/2,500 
LD39080PT33-R 497-6018-1-ND —_/3.3V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS LM317LZ 497-1573-5-ND —_‘| 1.2V to 37V Adjustable Regulato 78 58 47 
Voltage Regulator® ..... e236) a6 LM317LZ-AP 497-4266-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulatot 712 56 48 
LD39080PT33-R 497-6018-2-ND 3.3V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS LM317LZ-AP 497-4266-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator ... 576.00/2,000 
Voltage Regulator* ..... 1750.00/2,500 LM317MDT-TR 497-1574-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator ... ae 60 51 
LD39150DT12-R 497-6141-1-ND | 1.22V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS MS17MDT-TR 497-1574-2-ND __| 1.2V to 37V Adjustable Regulato 765.00/2,500 
Voltage Regulator* ..... 194 153 1.31 LM317T 497-1575-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulatot 62 46 
L039150DT12-R 497-6141-2-ND 1am, - Ultra LDO BiCMOS aan LM323K 497-2976-5-ND _| 5V, 3A Positive Voltage Regulato 5.57 4.70 
oltage Regulator* .... .75/2,51 LM337SP 497-1585-5-ND 3-Terminal Adjustable Neg. Volt. Reg. 1.02 87 
TD39T50DT25-R 497-6143-1-ND __|2.5V, 1.5A Ultra LDO BicMOS LM338K 497-2979-5-ND__| 3-Terminal 5A Adj. Voltage Regulator 11.29 9.10 
Voltage Regulator* ..... 1.94 1.53 1.31 LM350K 497-2982-5-ND 3-Terminal 3A Adj. Volt. Reg. NEW! 656 5.99 474 
LD39150DT25-R 497-6143-2-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS LM723CD013TR 497-1595-1-ND High Precision Voltage Regulato| 2861) 67) 57 
Voltage Regulator* .... 1968.75/2,500 LM723CN 497-1596-5-ND High Precision Voltage Regulato| 72 56 48 
LD39150PT12-R 497-6142-1-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO BICMOS LM723N 497-4268-5-ND High Precision Voltage Regulator .. 99 77 66 
Voltage Regulator® .... 1.94 1.53 1.31 LM2931AD50R 497-1563-1-ND__| 5V, LDO Voltage Regulator 86 6757 
LD39150PT12-R 497-6142-2-ND —|7.8V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS LM293TADT50R 497-1564-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 708 85 73 
Voltage Regulator* .... 1968.75/2,500 LM2931 ADT5OR 497-1564-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 1093.75/2,500 
LD39150PT33-R 497-6144-1-ND ea ath to BiCMOS ACN Or LM2931AZ50R 497-4262-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator ‘Te Goma 
oltage Regulator* .... : : : LIM2931AZ50R 497-4262-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 612.00/2,000 
LD39150PT33-R SOOT 2 NDE) 3.3V, 1.5A Uitra LDO BICMOS LM2931D 497-4263-5-ND _| 2.5V to 26V, LDO Voltage Reguiator.......8-SOIC 1.05 91 70 
als - )7-4270-1- upply/Contro! -Power rf i By 
Voltage Regulator 1968.75/2,500 [NBH21PD-TR 497-4270-1-ND | LNB Supply/Control IC 20-PowerSOIC 7.41 6.08 5.13 
LD39300DT12-R 497-6148-1-ND i voleae REITs ae aetna LNBH21PD-TR 497-4270-2-ND LNB Supply/Control IC 20-Power SOIC 2508.00/600 
vs : : : LNBH221PD-TR 497-4271-1-ND —_| Dual LNB Supply/Control IC.......36-Power SOIC 9.31 8.25 6.65 
LD39300DT12-R 497-6148-2-ND SVOEEC REE iFa008 £0 LNBH221PD-TR 497-4271-2-ND —_| Dual LNB Supply/Control IC........ 36-Power SOIC 2074.80/600 
se 00/2, LNBP21D2-TR 497-4272-1-ND__| LNBP Supply/Control IC. 20-SOIC 5.66 4.64 3.92 
LD39300D725-R 497-6150-1-ND a a eee ar errr TNBP21D2-TR 497-4272-2-ND | LNBP Supply/Control IC. 20-S0IC 7929.00/1,000 
CDaSSUUOTIER —ES a = 9 a : : : LNBP21PD-TR 497-4273-1-ND —_| LNBP Supply/Contral IC. 20-Power SOIC 6.05 4.96 4.19 
S- 6150-24 a f ae Ieee ERGO LNBP21PD-TR 497-4273-2-ND | LNBP Supply/Control IC. 20-Power SOIC 1302.00/600 
LD39300PT-R 497-5798-1-ND __| Adjustable, 3A Ultra LDO BiCMOS aes IED oceds upply/Contro| ICT pee HAN el ae 
‘oltage Regulator 750.00/2,5 LNBS21PD-TR 497-5369-1-ND —_| LNB Supply/Control IC 20-Power SOIC 6.71 1 4.6 
geal Voltag aiflequistar® ! ash ATR ee LNBS21PD-TR 497-5369-2-ND LNB Supply/Control IC* ............ 20-Power SOIC 2270.40/600 
LD39300PT-R 497-5798-2-ND Adjustable, 3A Ultra LDO BiCMOS MC34063ECN 497-4280-5-ND DC/DC Converter Control Circuit AT {60S 
Voltage Regulator* 2120.00/2,500 PB137ACV 497-5376-5-ND Positive Voltage Regulator for 
LD39300PT18-R Ao7-SI4051ND Pee ROH ieweansrn ST1S03PUR 497-6046-1-ND 1.5A 1 aM alustabi, Step-Down eee ee 
LD39300PT18-R 497-6149-2-ND _|1.8V, 3A Ultra LDO BiCMOS Switching Regulator™ ily les lay 
Voltage Regulator® ... 2120.00/2,500 ST1SO3PUR 797-6046-2-ND TSA, StH Aalst, Step-Down ee 
LD39300PT33-R 497-6151-1-ND —_|3.3V, 3A Ultra LDO BiCMOS Witching Regulator .00/3, 
Voltage Regulator* .. 293 175 1.49 ST1SO6APUR 497-6309-1-ND 1A st Adlustable, Step-Down ve eee 
zi y am H witching Regulator i ff H 
POSS ROOE TSS SECIS SVoleaa Relator 2420.00/2.500 ST1SO6APUR 497-6309-2-ND —_| 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down 
LD49300PT08-R 497-6155-1-ND _| Adjustable, 3A Very LDO nae Switching Regulator* 3216.00/3,000 
Voltage Regulator* ..... 2.31 1.82 1.54 ST1SO6PU12R 497-6310-1-ND 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step-Down 
LD49300PTO8-R 497-6155-2-ND _| Adjustable, 3A Very LDO Switching Regulator 281 2.22 1.88 
Voltage Regulator* ... 2200.00/2,500 ST1SO6PU12R 497-6310-2-ND —_| 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step 
TDR2533BPT-R 497-3505-1-ND _|2.5V to 3.3V LDO Dual Switching Regulator* 3216.00/3,000 
Voltage Regulator 227 179 152 ST1S06PU33R 497-6311-1-ND | 1.5A, 1.5MHz, 3.3V, Step-Down 
LDS3985M18R 497-6146-1-ND | 1.8V, 300mA LDO Voltage Reg.*. 90 70 60 Switching Regulator* 2.81 2.22 1.88 
LDS3985M18R 497-6146-2-ND —_| 1.8V, 300mA LDO Voltage Reg.*. 1080.00/3,000 ST1SO6PU33R 497-6311-2-ND | 1.5A, 1.5MHz, 3.3V, Step-Down 
LDS3985M25R 497-6147-1-ND__|2.5V, 300mA LDO Voltage Reg.*. 90.70 60 Switching Regulator* 3216.00/3,000 
[DS3985M25R 497-6147-2-ND __|2.5V, 300mA LDO Voltage Reg.*. 1080.00/3,000 ST1SO6PUR 497-5802-1-ND —_| 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 
LDS3985M33R 497-4257-1-ND _|3.3V, 300mA LDO Voltage Reg. 90 70 60 Switching Regulator* 2.35 1.85 1.57 
LDS3985M33R 497-4257-2-ND _|3.3V, 300mA LDO Voltage Reg. 855.00/3,000 ST1SO6PUR 497-5802-2-ND —_| 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 
LE30CZ-TR 497-5366-1-ND 3V, LDO Voltage Regulator* . ‘i 99 oi00) Switching Regulator* 2688.00/3,000 
LE30CZ-TR 497-5366-2-ND __|3V, LDO Voltage Regulator™ sso 792.00/2,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A Seiko Digi-Key Price Each 
ES ee) Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
: : ah s S-817A30ANB-CUTT2G |728-1027-2-ND |3.0V, Super-Small CMOS LDO Reg. 897.00/3,000 
STMicroelectronics | Digi-Key = Price Each S-817A33ANB-CUWT2G |728-1028-1-ND_ |3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 92 69 52 
Part No. Part No. Description : Pkg. 1 10_—*100 $-817A33ANB-CUWT2G |728-1028-2-ND |3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 897.00/3,000 
STISOSPUR 497-6312-1-ND | 2A, 1.5MHz, PWM Step-Down Switching S-817B15AMC-CWET2G | 728-1029-1-ND_ | 1.5V, Super-Small CMOS LDO Reg. 92 69 52 
Regulator* ..... 6D-DFN 3.02 2.38 2.02 $-817B15AMC-CWET2G |728-1029-2-ND_|1.5V, Super-Small CMOS LDO Reg. 897.00/3,000 
ST1S09PUR eyecare) cage Step-Down Switching een $-817B33AMC-CWWT2G|728-1030-1-ND_|3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 2 69 «52 
on 00/3, §-817B33AMC-CWWT2G| 728-1030-2-ND_ |3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. OT-23-5 897.00/3,000 
ST1S10PUR 497-6313-1-ND__| 3A, 900kHz, Step-Down Regulator* 3.36 2.64 2.24 $-8232ABFT-12-G 728-1031-1-ND | Battery Protection for 2-Serial-Cell Pack...8-TSSOP 1.30 1.04 78 
STSR25MTR 497-4314-1-ND | 2.5V, Micropower VFM Step Up S-8232ABFT-T2-G 728-1031-2-ND | Battery Protection for 2-Serial-Cell Pack... 8-TSSOP 2028.00/3,000 
DC/DC Converter... SOT-23-5L 116 92 79 §-8241 ABKMG-GBKT2G| 728-1032-1-ND_| Battery Protection for Single-Cell Pack....SOT-23-5 1.48 1.11.84 
STSR25MTR 497-4314-2-ND | 2.5V, Micropower VFM Step Up $-8241ABKMC-GBKT2G|728-1032-2-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack... SOT-23-5 1443.00/3,000 
DC/DC Converter... ~~ SOT-23-6L 1417.50/3,000 §-8241ABPMC-GBPT2G|728-1033-1-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack....SOT-23-5 88 66  .50 
ST5RSOMTR 497-5378-1-ND__| VFM Step-Up DC/DC Converter* ......SOT-23-5L_ 2.31 1.82 1.54 S-8241ABPMC-GBPT2G| 728-1033-2-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack... SOT-23-5 858.00/3,000 
STSR5OMTR 497-5378-2-ND —_| VFM Step-Up DC/DC Converter* ...... SOT-23-5L 2640.00/3,000 S-8261 AAJMD-G2JT2G |728-1034-1-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack....SOT-23-6 75 63 50 
ST619LBDR 497-3881-1-ND 5y, 06-0g Converter Regulated He eee §-8261 AAJMD-G2JT2G |728-1034-2-ND_| Battery Protection for Single-Cell Pack 975.00/3,000 
arge Pump 15 2. . $-8354A33MC-JOST2G |728-1035-1-ND |3.3V, PWM/PFM Switching Regulator 90 75 ~—(6O 
ST619LBDR 497-3881-2-ND —_| 5V, DC-DG Converter Regulated $-8354A33MC-JQST2G |728-1035-2-ND |3.3V, PWM/PFM Switching Regulator 1170.00/3,000 
Charge Pump 3000.00/2,500 $-8354A50MC-JRJT2G |728-1036-1-ND |5.0V, PWM/PFM Switching Regulator 90 75 60 
ST6T9LBN 497-3882-ND Sy, 0-0 Converter Regulated mn dane $-8354A50MC-JRJT2G _|728-1036-2-ND_|5.0V, PWM/PFM Switching Regulator 1170.00/3,000 

arge Pump, -8-Dip ea a Real-Time Clocks 

Sreetnen Ts imeem! *y, Step Down Curren 172 136 1.16 §-353904-J8T1G 728-1006-1-ND [2 Wire Real-Time Clock .. 132110 88 
ST730ACDTR 497-4315-2-ND | SV Step Down Current Mode PWM S-35390A-J8T1G 728-1006-2-ND 2 Wire Real-Time Clock 4170.00/2,000 
BG/DE Converter’. 1330.00/2,500 S-35390A-T8T1G 728-1007-1-ND 2 Wire Real-Time Clock 141 118 94 
. : $-35390A-T8T1G 728-1007-2-ND_|2 Wire Real-Time Clock ... 1833.00/3,000 

ST750ACD 497-2120-5-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM - 

DC/DC Converter ..... 1.50 1.30 1.00 


ST750ACDTR 497-5803-1-ND —_| Adj. Step-Down, Curren NTEGRATED POWER SWITC G 
D¢/DC Converter* Pee POWER Reel CONTROLLERS 
ST750ACDTR 497-5803-2-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM 
DC/DC Converter* 1750.00/2,500 Mig. Digi-Key ee Price Each 
ST755CD-TR 497-5847-1-ND | Adj. Inverting Negative Output Current Bertin: Barto: Descs|ptlon aa _ bg _i_)_) 
Mode PWM Regulator® .............. ee 8-SOIC 1.74 145 1.22 Design Kits 
ST755CD-TR 497-5847-2-ND Adj. Inverting Negative Output Current DAK-16A 596-1001-ND AC/DC Power Supply Design Kit. 19.43 = = 
Mode PWM Regulator* 1885.00/2,500 DAK-34 596-1004-ND AC/DC Power Supply Design Kit. 37.43 => = 
STCFO2PNR 497-5245-1-ND High Power White LED Driver* 468 3.84 3.24 DAK-54 596-1006-ND AC/DC Adapter Design Kit. 19.43 = = 
STCFO3TBR 497-6316-1-ND High Power White LED Driver* 4.29 3.52 2.97 DAK-68A 596-1007-ND DC/DC Flyback Converter with PoE Powered 
STCFO3TBR 497-6316-2-ND —_| High Power White LED Driver* 5775.00/3,500 Device Interface Design Kit 295 — = 
STCS1PHR 497-5961-1-ND 1.5A Constant Current LED DAK-71A 596-1009-ND DC/DC Flyback Converter Design Kit. — 34.43 = = 
Driver* ss 3.57 2.81 2.38 DAK-85 596-1104-ND LinkSwitch®-LP Design Accelerator Kit — 19.43 -_- 
STCS1PUR 497-5962-1-ND 1.5A Constant Current LED Driver* .. 3.57 2.81 2.38 DAK-86 596-1195-ND DPA-Switch® 6.6W DC/DC Converter Design Ki — 87.50 — — 
STCS1PUR 497-5962-2-ND | 1.5A Constant Current LED Driver*. 4080.00/3,000 DAK-89 596-1105-ND —_| LinkSwitch®-XT Design Accelerator Kit — [50s 
STLD20D-C8 497-4361-1-ND White LED Power Supply* ‘ 3-8L 3.15 248 2.10 DAK-93 596-1126-ND PeakSwitch® Design Accelerator Kit* — 99.91 = = 
STLD20D-C8 497-4361-2-ND White LED Power Supply*  SOT-23-8L 3600.00/3,000 RDK-83 596-1128-ND LinkSwitch®-LP Reference Design Ki — 99.75 = = 
STLD20D-DEF 497-4362-1-ND White LED Power Supply* 2.40 2.00 1.68 RDK-91 596-1194-ND TinySwitch®-II Design Accelerator Kit — 1250 — — 
STLD20D-DEF 497-4362-2-ND White LED Power Supply* 3120.00/3,000 RDK-115 596-1145-ND TinySwitch®-PK Reference Design Ki — 9975 — — 
STLD40DPMR 497-5125-1-ND White LED Power Supply* 6.27 432 3.65 RDK-128 596-1198-ND PeakSwitch® Motor Drive Design Kit — | 93:75: => = 
STLD40DPMR 497-5125-2-ND White LED Power Supply* 6075.00/3,000 RDK-131 596-1127-ND LinkSwitch®-TN LED Reference Design Ki — 97.50 SS = 
STLQSOC18R 497-5815-1-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator*.......... 90 70.60 RDK-138 596-1197-ND | LinkSwitch®-TN 1.2W Non-lsolated Design Kit.......— 93.75. —  — 
STLQ50C18R 497-5815-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator*. . S0T-323-5 1080.00/3,000 RDK-142 596-1193-ND TOPSwitch®-HX Reference Design Kit* ...... — 99.75 3 — 
STLOSOC-R 497-6819-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulator*........ $07-323-5 80.70.60 RDK-160 596-1235-ND _| LinkSwitch®-II Reference Design Kit* MEWf.........— 112.50 = — = — 
STLQ50C-R 497-5819-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator* .. . SOT-323-5 1080.00/3,000 DPA-Switch® — RoHS Compliant 
. - DPA422GN-TL 596-1139-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte! 2.33 1.86 1.40 
Seiko POWER MANAGEME DPA422GN-TL | 596-1139-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 1209.00/1,000 
Instruments Inc. RoHS Compliant DPA422PN 596-1138-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converte! 2.25 180 1.35 
Seiko Digi-Ker PHee|EAChas DPA423GN-TL 596-1010-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte! 240 1.92 1.44 
P: Din eY, a DPA423GN-TL 596-1010-2-ND _| Highly Integrated DC/DC Converte! 1248.00/1,000 
‘art No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 DPA423PN 596-1011-5-ND THI 
: 7" ighly Integrated DC/DC Converte: 2.33 1.86 1.40 
§-80821CNMC-B8GT2G )728-1008-1-ND | 2.1V, High-Precision Voltage Detector DPA424GN-TL | 596-1013-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 266 213 1.66 
N-Ch. Open-Drain Output... SOT-23-5 756350 DPA424GN-TL | 596-1013-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 1505.00/1,000 
S-80821CNMC-B8GT2G |728-1008-2-ND /2.1V, High-Precision Voltage Detector DPA425GN-TL 596-1016-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 3.67 294 2.29 
N-Ch. Open-Drain Output..... SOT-23-5 975.00/3,000 DPA425GN-TL _| 596-1016-2-ND _| Highly Integrated DC/DC Converte 2078.00/1,000 
S-80825CLUA-B6KT2G |728-1009-1-ND )2.5V, High-Precision Voltage Detector DPA425PN 596-1017-5-ND _| Highly Integrated DC/DC Converte 3.60 288 2.24 


N-Ch. CMOS Output 
S-80825CLUA-B6KT2G |728-1009-2-ND |2.5V, High-Precision Voltage Detector 


SOT-89-3 75.63 _—50 


DPA425SN-TL 596-1018-1-ND__| Highly Integrated DC/DC Converte 4.41 3.53 2.75 


N-Ch. CMOS Output... SOT-89-3 333.00/1,000 LinkSwitch® — RoHS Compliant 
§-80825CNUA-B8KT2G |728-1010-1-ND | 2.5V, High-Precision Voltage Detector LNKSOOGN-TL — / 596-1028-1-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher. 1.23 1.03.82 
N-Ch. Open-Drain Output..... SOT-89-3 75 63 50 LNK500GN-TL 596-1028-2-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher. 545.00/1,000 
S-80825CNUA-B8KT2G |728-1010-2-ND /2.5V, High-Precision Voltage Detector mee i Sab OZ SEND eae ey or GV GC Suton iM an e 
N-Ch. Open-Drain Output... SOT-89-3 333.00/1,000 7 -1030-1- : i : 5 : 
cae a LNK501GN-TL | 596-1030-2-ND__| Energy Efficient, CV/CC Switche' 638.00/1,000 


S-80830CNMC-B8PT2G |728-1011-1-ND |3.0V, High-Precision Voltage Detector 


3 -Drai 93. LNK501PN 596-1031-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche 1.35 1.13 © .90 
$-80830CNMC-B8PT2G |728-1011-2-ND 30V Highrecision valtage a LNKS2OGN-TL PSG DaeeaghOag| Eneray Efficient, CV or CV/CC Switcher. 2 oe 2 Oc 
N-Ch. Open-Drain Output SOT-23-5 975.00/3,000 LNK520GN-TL 596-1032-2-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher. ! 452.00/1,000 
$-80840CNUA-B8ZT2G |728-1012-1-ND | 4.0V, High-Precision Voltage Detector LNK520PN 596-1033-5-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher. -8-Dip 3 ith Ae 
N-Ch. Open-Drain Output... SOT-89-3 75 63 50 NEW! LinkSwitch®-II — RoHS Compliant NEW! 
S-80840CNUA-B8ZT2G |728-1012-2-ND /4.0V, High-Precision Voltage Detector LNK603DG 596-1220-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher .. 135 113 .90 


N-Ch. Open-Drain Output... 333.00/1,000 LNK603PG 596-1219-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche 144° 1.20 .96 
S-80840CNY-B-G 728-1013-ND 4.0V, High-Precision Voltage Detector LNK604DG 596-1224-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher .. 141° 118 .94 
N-Ch. Open-Drain Output... 1.00 75 57 LNK604PG 596-1223-5-ND | Energy Efficient, cv/cc Switcher Fa 1255 1k00) 9 275) 
$-80845CNMC-B86T2G |728-1014-1-ND | 4.5V, High-Precision Voltage Detector LNK605DG 596-1228-5-ND_| Energy Efficient, CV/CC Switcher 147123 98 
N-Ch. Open-Drain Output... 18 63.50 LNK605PG 596-1227-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche' 1.30 1.04 .78 
$-80845CNMC-B86T2G |728-1014-2-ND ]4.5V, High-Precision Voltage Detector LNK606GG 596-1232-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche 140 (1.12 84 
N-Ch. Open-Drain Output..... 975.00/3,000 LNK606PG 596-1231-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche! 1.35 1.08 81 
S-80845CNY-B-G 728-1015-ND —_|4.5V, High-Precision Voltage Detector LNK613DG 596-1222-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche! 1.35 1.13 90 
N-Ch. Open-Drain Output... 100 75 57 LNK613PG 596-1221-5-ND _| Energy Efficient, CV/CC Switchel 144 120 96 
S-80846CNUA-B87T2G |728-1016-1-ND |4.6V, High-Precision Voltage Detector LNK614DG 596-1226-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche' 141° 1.18 94 


26) 100) 275, 
1.47 1.23.98 


N-Ch. Open-Drain Output... 1.00 og Aas LNK614PG 596-1225-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche 
§-80846CNUA-B8712G |728-1016-2-ND |4.6V, High-Precision Voltage Detector LNK615DG 596-1230-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switche' 


W-Gh. Open-Drain Output... 333.00/1,000 LNK615PG 596-1229-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher... 130 1.04.78 
§-812C25AUA-C2FT2G |728-1017-1-ND |2.5V, High-Voltage CMOS LDO Re 92 69 52 LNK616GG 596-1234-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher ... 140 1.12 84 
S-812C25AUA-C2FT2G |728-1017-2-ND |2.V, High-Voltage CMOS LDO Re 306.00/1,000 LNK616PG pdGaI2GSSONOE| Energy Efficient, CV/CC Switcher th) WW) 
S-812C30AMC-C2KT2G |728-1018-1-ND_|3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg... 92 69 | 52 LinkSwitch®-HF — RoHS Compliant 


S-812C30AMC-C2KT2G |728-1018-2-ND /3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg.. 897.00/3,000 LNK353GN 596-1172-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 

S-812C30AUA-C2KT2G |728-1019-1-ND |3.0V, High-Voltage CMOS LDO Re: 92 269.62) Off-Line Switcher IC 8-SMD 1.05 88.70 
§-812C30AUA-C2KT2G |728-1019-2-ND |3.0V, High-Voltage CMOS LDO Re 306.00/1,000 LinkSwitch®-LP — RoHS Comp 

S-812C30AY-B-G 728-1020-ND 3.0V, High-Voltage CMOS LDO Re: 92 69 62 : F aE a aT r 

§-812C33AMC-C2NT2G |728-1021-1-ND_|3.3V; High-Voltage CMOS LDO Reg.. ‘2 69 «52 LNKS62DN-TL Soca o AnD) Se OTE REINGeoLs for “a Ga an 
S-812C33AMC-C2NT2G |728-1021-2-ND /3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg.. 897.00/3,000 LNK562DN-TL 596-1135-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

$-812C33AUA-C2NT2G |728-1022-1-ND |3.3V, High-Voltage CMOS LDO Re: 92 dy ee Linear Transformer Replacement... 1202.50/2,500 
S-812C33AUA-C2NT2G |728-1022-2-ND |3.3V, High-Voltage CMOS LDO Re 306.00/1,000 LNK563DN-TL 596-1136-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

S-812C40AMC-C2UT2G |728-1023-1-ND |4.0V, High-Voltage CMOS LDO Re: 92 lis) a2 Linear Transformer Replacement... 1.14 95 76 
$-812C40AMC-C2UT2G |728-1023-2-ND_|4.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg... 897.00/3,000 TNKS63DN-TL | 596-1136-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

S-812C50AUA-C3ET2G |728-1024-1-ND /5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg.. 92 69 52 Linear Transformer Replacement... 1235.00/2,500 
S-812C50AUA-C3ET2G |728-1024-2-ND /5.0V, High-Voltage CMOS LDO Re: 306.00/1,000 LNK564DN-TL 596-1137-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

S-812C50AMC-C3ET2G |728-1025-1-ND |5.0V, High-Voltage CMOS LDO Re 92 69 52 Linear Transformer Replacement... Wale 98 78 
S-812C50AMC-C3ET2G |728-1025-2-ND /5.0V, High-Voltage CMOS LDO Re: 897.00/3,000 LNK564DN-TL 596-1137-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

S-812C50AY-B-G 728-1026-ND 5.0V, High-Voltage CMOS LDO Re: 92 269.62) Linear Transformer Replacement. 1267.50/2,500 
§-817A30ANB-CUTT2G |728-1027-1-ND_|3.0V, Super-Small CMOS LDO Reg. . 92 69 52 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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i OWER igi ® INTEGRATED POWER SWITCHING CONTROLLERS (Contii TJ 
B POWER Digi Reel (Continued) 


Mfg. Digi-Key Price Each Mtg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LNK562PN 596-1035-5-ND Energy ecient ote Suilther [G for act a a ie TinySwitch® — RoHS Compliant 
INGA LTANSTOFMBN RGPIACEM RI iontetaeetiestete UD : : TNY253GN-TL | 596-1040-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 1.30 .98 
LNKS63PN 596-1037-5:ND SLD TAL SIonieE HaDIReMTenE for el Ge 68 TNY253GN-TL | 596-1040-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher... 8-SMD 845.00/1,000 
LNKS64GN-TL | 596-1038-1-ND._| Energy Efficient Off-Line Switcher iG for. : ‘ : TNY254GN-TL | 596-1041-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 130 98 
Linear Transformer Replacement... 8-SMD 1.44 95 76 TNY254GN-TL 596-1041-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 


LNK564PN 


596-1039-5-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement. 


1.05 88  .70 


TNY255GN-TL 


596-1042-1-ND 


Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 


1.70 1.36 1.02 


LinkSwitch®-TN — RoHS Compliant 


TNY255GN-TL 
TNY255PN 


596-1042-2-ND 
596-1170-5-ND 


Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 
Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher.....8-Dip 


884.00/1,000 
158 12695 


LNK302DN-TL 
LNK302DN-TL 
LNK304DN-TL 


596-1128-1-ND 
596-1128-2-ND 
596-1129-1-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 


114 95 76 
1235.00/2,500 
1.26 1.05 84 


TinySwitch® Plus — RoHS Compliant 


TNY256GN-TL 
TNY256GN-TL 
TNY256PN 
TNY256YN 


596-1043-1-ND 
596-1043-2-ND 
596-1171-5-ND 
596-1218-5-ND 


Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 
Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8- SMD 
Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher 
Energy Efficient, LP Off-Line Switcher... 


2.03 1.62 1.22 
1053.00/1,000 

1.90 1.52 1.14 

2.33 1.86 1.40 


LNK304DN-TL 
LNK305DN-TL 
LNK305DN-TL 


596-1129-2-ND 
596-1130-1-ND 
596-1130-2-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 


1365.00/2,500 
1.47 1.23.98 


TinySwitch®-Il — RoHS Compliant 


TNY263GN-TL 


TNY263PN 
TNY264GN-TL 


596-1044-1-ND 


596-1045-5-ND 


596-1046-1-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 


TNY264GN-TL 


TNY264PN 


TNY265GN-TL 


596-1046-2-ND 


596-1047-5-ND 


596-1048-1-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 


702.00/1,000 
147° 1.23 98 
140 1.12 84 


Off-Line Switcher 1592.50/2,500 
LNK306DN-TL 596-1131-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 143° 1.14 86 
LNK306DN-TL 596-1131-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1825.00/2,500 
LNK302GN-TL 596-1020-1-ND | Lowest Component 

Off-Line Switcher eal 93.74 
LNK302GN-TL 596-1020-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 492.00/1,000 
LNK302PN 596-1021-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1.02 85 68 
LNK304GN-TL 596-1022-1-ND | Lowest Component 

Off-Line Switcher 1.23 1.03.82 
LNK304GN-TL 596-1022-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 545.00/1,000 
LNK304PN 596-1023-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 


LNK305GN-TL 


596-1024-1-ND 


Off-Line Switcher 
Lowest Component Count 
Off-Line Switcher 


L495) 92.76. 
1441.20 96 


TNY265GN-TL 


TNY265PN 
TNY266GN-TL 


596-1048-2-ND 


596-1049-5-ND 


596-1050-1-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 


728.00/1,000 
28 102) 77 


1.50 1.20 .90 


LNK305GN-TL 


596-1024-2-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 


638.00/1,000 


TNY266GN-TL 


TNY266PN 


TNY267GN-TL 


596-1050-2-ND 


596-1051-5-ND 


596-1052-1-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient 
Off-Line Switcher. 


780.00/1,000 
1.38 1.10 .83 


1.70 1.36 1.02 


TNY267GN-TL 


TNY267PN 
TNY268GN-TL 


596-1052-2-ND 


596-1053-5-ND 


596-1054-1-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 


1768.00/2,000 


158 1.26 95 


TNY268GN-TL 


TNY268PN 


596-1054-2-ND 


596-1055-5-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher. 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 


962.00/1,000 


Off-Line Switcher. 1.73 1.38 1.04 
TinySwitch®-IIl — RoHS Compliant. 
TNY274GN-TL 596-1109-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.44 1.20 .96 
TNY274GN-TL 596-1109-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 612.00/1,000 
TNY274PN 596-1090-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range................. 8-Dip 1.35 113  .90 
TNY275GN-TL 596-1110-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.25 1.00 .75 
TNY275GN-TL 596-1110-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 665.00/1,000 
TNY275PN 596-1091-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range...............-- 8-Dip 141 118 94 
TNY276GN-TL 596-1111-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.33 1.06 .80 
TNY276GN-TL 596-1111-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 689.00/1,000 


TNY276PN 


596-1092-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.. 


1251.00.75 


TNY277GN-TL 
TNY277GN-TL 


TNY277PN 


596-1112-1-ND 
596-1112-2-ND 


596-1093-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 

Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range. 

Energy Efficient, Off-Line Switcher wii 
Flexibility and Extended Power Range. 


145° 1.16 87 
754.00/1,000 
1.38 1.10 83 


TNY278GN-TL 


TNY278GN-TL 


596-1113-1-ND 


596-1113-2-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range. 
Energy Efficient, Off-Line Switcher wii 
Flexibility and Extended Power Range. 


1.65 132 99 


858.00/1,000 


TNY278PN 596-1094-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range................. 8-Dip 1.58 1.26 95 
TNY279GN-TL 596-1114-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.88 1.50 1.13 
TNY279GN-TL 596-1114-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 975.00/1,000 
TNY279PN 596-1095-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range................- 8-Dip 1.80 1.44 1.08 
TNY280GN-TL 596-1115-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 215 1.72 1.29 
TNY280GN-TL 596-1115-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1118.00/1,000 


TNY280PN 


596-1096-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range. 


TinySwitch®-PK — RoHS Compliant 


LNK305PN 596-1025-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1.35 113 .90 
LNK306GN-TL 596-1026-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1.40 1.12 84 
LNK306GN-TL 596-1026-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 728.00/1,000 
LNK306PN 596-1027-5-ND | Lowest Component 

Off-Line Switcher... 1.33 1.06.80 

LinkSwitch®-xT — "RoHS Comp nt 

LNK362DN-TL 596-1132-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 1.20. 1.00 .80 
LNK362DN-TL 596-1132-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 1300.00/2,500 
LNK363DN-TL 596-1133-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 1.29 1.08 .86 
LNK363DN-TL 596-1133-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 1397.50/2,500 
LNK364DN-TL 596-1134-1-ND | Energy Efficient, 

Switcher.. 135 113 .90 
LNK364DN-TL 596-1134-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switche! 1462.50/2,500 
LNK362GN-TL 596-1085-1-ND | Energy Efficient, 

Switcher.. 1.17 98 78 
LNK362GN-TL 596-1085-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 519.00/1,000 
LNK362PN 596-1084-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher.. 1.08 90 72 
LNK363GN-TL 596-1087-1-ND | Energy Efficient, 

Switcher.. 1.26 1.05 .84 
LNK363GN-TL 596-1087-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 559.00/1,000 
LNK363PN 596-1086-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher.. le 98 78 
LNK364GN-TL 596-1089-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 132) 410) 288 
LNK364GN-TL 596-1089-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switche! 585.00/1,000 
LNK364PN 596-1088-5-ND | Energy E 

Switcher. 1.23 1.03.82 

PeakSwitch® — RoHS Compliant 

PKS603PN 596-1116-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance.... 140 112 84 
PKS604FN 596-1123-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-262-7. 2.00 1.60 1.20 
PKS604PN 596-1117-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance... 160 128 96 
PKS604YN 596-1120-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-220-7 2.00 1.60 1.20 
PKS605FN 596-1124-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... T0-262-7 2413 1.70 1.28 
PKS605PN 596-1118-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance ZS Ol 05) 
PKS605YN 596-1121-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance... 213° 1:70 1.28 
PKS606FN. 596-1125-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance... 240 1.92 1.44 
PKS606PN 596-1119-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance... 208) 166) 1225 
PKS606YN 596-1122-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance... 240 1.92 1.44 
PKS607FN 596-1140-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... T0-262-7 2.41. 1.93 1.50 
PKS607YN 596-1141-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 


with Super Peak Power Performance........... TO-220-7 


241 1.93 1.50 


TNY375PN 
TNY376PN 


TNY377PN 


596-1142-5-ND 
596-1143-5-ND 


596-1144-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with 
Enhanced Peak Power Performance 
Energy Efficient, Off-Line Switcher wii 
Enhanced Peak Power Performance... 
Energy Efficient, Off-Line Switcher with 
Enhanced Peak Power Performance... 


1.15 tOZ ue: 


1.26 1.01.79 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


POWER igi ® INTEGRATED POWER SWITCHING CONTROLLERS (Contii T: J 
B POWER Digi Reel (Continued) 


Mfg. Digi-Key Price Each Mfg. Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TOPSwitch® — RoHS Compliant TOP224GN-TL | 596-1061-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Swite 3.33 267 2.08 

TOP101YN 596-1146-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 70-220 326 261 203 TOP224GN-TL | 596-1061-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Swite 1887.00/1,000 

TOP103YN 596-1147-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 0-220 414 3.32 258 TOP224PN 596-1159-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switcl 3.29 263 2.05 

TOP104YN 596-1148-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. T0-220 434 348 271 TOP224YN 596-1160-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 3.69 2.96 2.30 

TOP200YN 596-1149-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. T0-220 295 236 1.84 TOP225YN 596-1161-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switc! 4.05 3.24 2.52 

TOP201YN 596-1150-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. TO-220 3.60 2.88 2.24 TOP226YN 596-1162-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switc 446 3.57 2.78 

TOP202VN 596-1151-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 70-220 441 353 275 TOP227YN 596-1163-5-ND__| 3-Terminal Off-Line PWM Switc! 484 3.87 3.01 

TOP203YN 596-1152-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. T0-220 475 3.80 2.96 F 

TOP204YN 596-1153-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 70-220 5.38 4.31 3.64 TOPSwitch®-HX — RoHS Compliant 

TOP209GN-TL | 596-1056-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 218 1.74 1.31 TOP252EN 596-1202-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

TOP210GN-TL _| 596-1057-1-ND__| 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 2.32 1.86 1.45 Switcher. 148 118 89 

TOP210GN-TL | 596-1057-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 8-SMD 1313.00/1,000 TOP252GN-TL —/ 596-1200-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

TOP210PN 596-1154-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 227 1.82 1.42 SWItCHEP. oe scveesseteesntectnttrtinenctstnettiees 8SMD 140 112 84 


TOP412GN-TL 
TOP412GN-TL 
TOP414GN-TL 
TOP414GN-TL 


596-1082-1-ND 
596-1082-2-ND 
596-1083-1-ND 
596-1083-2-ND 


3-Terminal DC/DC PWM Switch 
3-Terminal DC/DC PWM Switch 
3-Terminal DC/DC PWM Switch 
3-Terminal DC/DC PWM Switch 


2.90 2.33 1.81 
1645.00/1,000 
3.26 2.61 2.03 
1849.00/1,000 


TOP252GN-TL 


596-1200-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


728.00/1,000 


TOPSwitch®-GX — RoHS Compliant 


TOP242GN-TL 
TOP242GN-TL 


596-1065-1-ND 


596-1065-2-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switche 
Extended Power, Design Flexible, 
Integrated Off-Line Switcher... 


2.38 1.90 1.43 


1235.00/1,000 


TOP252PN 


TOP252MN 


TOP253GN-TL 


596-1199-5-ND 


596-1201-5-ND 


596-1204-1-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 
Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 
Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


1.33 


1.38 


1.53 


1.06 


1.10 
1.22 


80 


83 
192 


TOP242PN 596-1066-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... : 2e3 et eB 
TOP242YN 596-1067-5-ND | Extended Power, Design Flexible, FcoSmart®, 


TOP243GN-TL 
TOP243GN-TL 


596-1068-1-ND 
596-1068-2-ND 


Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... ae 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switche: 


2.34 1.88 1.46 
245 1.97 1.53 
1390.00/1,000 


TOP253GN-TL 


596-1204-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


793.00/1,000 


TOP243PN 
TOP243YN 
TOP244FN 


596-1069-5-ND 
596-1070-5-ND 
596-1166-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 


2.34 1.88 1.46 
2.66 213 1.66 
2.95 2.36 1.84 


TOP253PN 596-1203-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 145° 1.16 .87 
TOP253MN 596-1205-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 50:20 90. 
TOP253EN 596-1206-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 163 1.30 98 
TOP254EN 596-1207-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.78 1.42 1.07 
TOP254GN-TL 596-1174-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.83 1.46 1.10 


TOP244GN-TL 
TOP244GN-TL 


596-1071-1-ND 
596-1071-2-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... sad 

Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... bee 


277 2:22 113 


1568.00/1,000 


TOP254GN-TL 


596-1174-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


949.00/1,000 


TOP254MN 596-1175-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

SWIRCR OE cecscs catia csacseenctiaacsconctestasandecaassicattans 10-SDip 1.80 1.44 1.08 
TOP254PN §96-1173-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 175 1.40 1.05 
TOP254YN 596-1176-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

MOWIRCN ORs entries. can Seated TO-220 230 1.84 1.43 
TOP255EN §96-1208-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.93 1.54 1.16 
TOP255GN-TL §96-1178-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.98 1.58 1.19 


TOP244PN 596-1072-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSma 

Integrated Off-Line Switcher... 2.66 213 1.66 
TOP244YN 596-1073-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... 2.95 2.36 1.84 
TOP245GN 596-1167-5-ND | Extended Power Design Flexible, Eco: mart®, 

Integrated Off-Line Switcher... ol 2.99 240 1.87 
TOP245PN 596-1074-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... ai 2.93 2.34 1.82 
TOP245YN 596-1075-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... Tl 3.24 260 2.02 
TOP246FN 596-1168-ND Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 


TOP246GN-TL 


596-1196-1-ND 


Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 


TOP255GN-TL 


596-1178-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


1027.00/1,000 


TOP246GN-TL 
TOP246PN 
TOP246YN 


596-1196-2-ND 
596-1076-5-ND 
596-1077-5-ND 


Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... a 

Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switche 

Extended Power, Design Flexi 
Integrated Off-Line Switcher... 


1887.00/1,000 
3.22 2.58 2.01 
S57 52:81 219 


TOP255MN §96-1179-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

SWIECM GE cctasccscsss tt csschastcccaaatanstbcartsasaecunidct ts 10-SDip 1.95 1.56 1.17 
TOP255PN §96-1177-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.90 1.52 1.14 
TOP255YN 596-1180-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

MOWIRER GI Scies sci as ssrtatssessasAeasiocdhsscnsnetcbcsstnauasel TO-220 243 1.95 1.52 
TOP256EN 596-1209-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 228 eefBee liad! 
TOP256GN-TL 596-1182-1-ND | Enhanced EcoSma 

Switcher. 2.28 1.82 1.37 


TOP247YN 
TOP248YN 
TOP249YN 


596-1078-5-ND 
596-1079-5-ND 
596-1080-5-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmant®, 
Integrated Off-Line Switcher... 

Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... wlll 

Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 


3.80 3.05 2.37 
407 3.26 254 
437 3.50 2.72 


TOP256GN-TL 


596-1182-2-ND 


1183.00/1,000 


TOP250FN 
TOP250YN 


596-1169-ND 
596-1081-5-ND 


Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. 


4.93 3.95 3.07 
493 3.95 3.07 


TOP256MN 596-1183-5-ND | Enhanced EcoSmart 

Switcher. 2.25 1.80 1.35 
TOP256PN §96-1181-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

SWIRCN OE ae sea case cists canta actent ctinssachtsiandsaaekianieases 8-Dip 2.20 1.76 1.32 
TOP256YN 596-1184-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off- 

Switcher. 270 216 1.68 
TOP257EN §96-1210-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

SWHGHOE asscccs cota coastal asnsastenictaccteseanasetnecteataew 7-eSip 2.27 1.82 1.42 
TOP257GN-TL 596-1186-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off 

Switcher. 2.32 1.86 1.45 


TOPSwitch®-FX — RoHS Compli ant 


TOP232GN-TL 
TOP232GN-TL 
TOP233GN-TL 


596-1062-1-ND 
596-1062-2-ND 
596-1063-1-ND 


Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, Ect 
Off-Line Switcher 


245 1.96 1.47 
1274.00/1,000 


2.54 2.04 1.59 


TOP257GN-TL 


596-1186-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


1313.00/1,000 


TOP233GN-TL 
TOP233PN 
TOP233YN 


596-1063-2-ND 
596-1164-5-ND 
596-1165-5-ND 


Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 


1441.00/1,000 
243 1.95 1.52 
2.79 224 1.74 


TOP257MN 596-1187-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off 

Switcher. 230 1.84 1.43 
TOP257PN 596-1185-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.25 1.80 1.40 
TOP257YN 596-1188-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.97 2.38 1.85 
TOP258EN §96-1211-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.54 2.04 1.59 
TOP258GN-TL 596-1190-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 259 2.07 1.61 


TOP234GN-TL 
TOP234GN-TL 


596-1064-1-ND 
596-1064-2-ND 


Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 


2.90 2.33 1.81 


1645.00/1,000 


TOP258GN-TL 


596-1190-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 
Switcher. 


1466.00/1,000 


TOP234PN 596-1107-5-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 279 2.24 1.74 
TOP234YN 596-1108-5-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 


Off-Line Switcher 


313) 2.5) 195 


TOPSwitch®-Il — RoHS Comp ant 


TOP221GN-TL 
TOP221GN-TL 
TOP221PN 

TOP222GN-TL 
TOP222GN-TL 


596-1058-1-ND 
596-1058-2-ND 
596-1155-5-ND 
596-1059-1-ND 
596-1059-2-ND 


3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 


240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

2.35 1.88 1.41 

254 204 1.59 
1441.00/1,000 


TOP222YN 
TOP223GN-TL 
TOP223GN-TL 
TOP223PN 
TOP223YN 


596-1156-5-ND 
596-1060-1-ND 
596-1060-2-ND 
596-1157-5-ND 
596-1158-5-ND 


3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 
3-Terminal Off-Line PWM Switch. 


2.90 2.33 1.81 
2.95 2.36 1.84 
1670.00/1,000 
2.90 2.33 1.81 
3.29 263 2.05 


TOP258MN §96-1191-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.57 2.06 1.60 
TOP258PN 596-1189-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.52 2.02 1.57 
TOP258YN 596-1192-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 3.24 2.60 2.02 
TOP259EN 596-1213-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

SWITCH oin5 <2 eacsth aps Sessa Asszcssst ecto ca heaast sare 7-eSip 277 222 1.73 
TOP259YN §96-1212-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.97 2.38 1.85 
TOP260EN §96-1215-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

WINCH Ec coins cass i pha ce tcaenceseccaiiaadacy 7-eSip 3.11 249 1.94 
TOP260YN 596-1214-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.97 2.38 1.85 
TOP261EN 596-1217-5-ND | Enhanced EcoSma 

Switcher. 3.47 2.78 2.16 
TOP261YN 596-1216-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.97 2.38 1.85 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Micro Commercial 78/79 SERIES VOLTAGE 

Components REGULATORS 
Mcc Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MC78LO5BP-AP | MC78LO5BP-APMSCT-ND| 5V, 100mA Positive Voltage Reg .20 318) 215) 
MC78LO5BP-AP |MC78LO5BP-APMSTB-ND| 5V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
MC78LO5F-TP MC78LO5F-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. 8 42 
MC78LO05F-TP MC78LO5F-TPMSTR-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC78LO6BP-AP | MC78LO6BP-APMSCT-ND| 6V, 100mA Positive Voltage Reg .20 nLOumeardo) 
MC78LO6BP-AP |MC78LO6BP-APMSTB-ND]| 6V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
MC78LO6F-TP MC78LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 48 42 36 
MC78LO6F-TP MC78LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC78LO08F-TP MC78LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg. 48 42 36 
MC78LO9BP-AP | MC78LO9BP-APMSCT-ND| 9V, 100mA Positive Voltage Reg .20 SLO MmesdO} 
MC78LO9BP-AP |MC78LO9BP-APMSTB-ND]| 9V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
MC78LO9F-TP MC78LO9F-TPMSCT-ND | QV, 100mA Positive Voltage Reg. 48 42 36 
MC78LO9F-TP MC78LO9F-TPMSTR-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC78L12BP-AP |MC78L12BP-APMSCT-ND| 12V, 100mA Positive Voltage Reg. .20 ae ak) 
MC78L12BP-AP_ | MC78L12BP-APMSTB-ND| 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 325.00/2,000 
MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. AB 42 36 
MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC79LO5BP-AP |MC79LO5BP-APMSCT-ND| 5V, 100mA Negative Voltage Reg .20 ae 
MC79LO5BP-AP |MC79LO5BP-APMSTB-ND| 5V, 100mA Negative Voltage Re 325.00/2,000 
MC79LO05F-TP MC79LO5F-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Re: A8 42 8 


MC79LO5F-TP MC79LO5F-TPMSTR-ND 


5V, 100mA Negative Voltage Ret 


390.00/1,000 


MC7SLO6BP-AP |MC79LOGBP-APMSCT-ND| 6V, 100mA Negative Voltage Re 220) 18 5, 
MC79LO6BP-AP |MC79LO6BP-APMSTB-ND| 6V, 100mA Negative Voltage Re 325.00/2,000 
MC79LO6F-TP MC79LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Re 48 42 36 
MC79LO6F-TP MC79LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Re: 300.00/1,000 
MC79LO8BP-AP |MC79LO8BP-APMSCT-ND| 8V, 100mA Negative Voltage Re 20 18) 15: 
MC7SLO8BP-AP |MC79LO8BP-APMSTB-ND| 8V, 100mA Negative Voltage Re 325.00/2,000 
MC79LO08F-TP MC79LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Re AB 42 3 


MC79LO8F-TP 
MC79LO9F-TP 


MC79LO08F-TPMSTR-ND 
MC79LO9F-TPMSCT-ND 


8V, 100mA Negative Voltage Re: 
9V, 100mA Negative Voltage Ret 


390.00/1,000 
48 4236 


MC79LO9F-TP MC79LO9F-TPMSTR-ND 


9V, 100mA Negative Voltage Ret 


390.00/1,000 


MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSCT-ND| 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 20) 1815 
MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSTB-ND| 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 325.00/2,000 
MC79L12F-TP MC79L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 48 42 36 
MG79L12F-TP MC79L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC7805CT-BP MC7805CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 30 
MC7806CT-BP MC7806CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 .30 
MC7808CT-BP MC7808CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 30 
MC7809CT-BP MC7809CT-BPMS-ND QV, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 .30 
MC7810CT-BP MC7810CT-BPMS-ND 10V, 1500mA Positive Voltage Reg 40.35 30 
MC7812CT-BP MC7812CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
MC7905CT-BP MC7905CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 .30 
MC7906CT-BP MC7906CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 
MC7908CT-BP MC7908CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 .30 
MC7909CT-BP MC7909CT-BPMS-ND QV, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 
MC7912CT-BP MGC7912CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Negative Voltage Re 40.35 —.30 
7400 
5 SERIES T 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74125N-ND Tri-State Quad Buffer 3.05 2.40 1.94 


74ABT SERIES 


Price Each 


Description Pkg. 1 25 100 
74ABT125CSC-ND Tri-State Quad Buffer .... .14-SOIC 50 40 30 
74ABT244CMSA-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-SSOP 15 63 50 
74ABT244CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive .20-SOIC wee 54 Al 
74ABT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver -20-SOIC we 54 At 
74ABT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* -20-SOIC 15 63.50 
74ABT16244CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Buffer/Line Driver* ..... 48-SSOP 1.05 88 = .70 
74ABT16245CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceiver* . 48-SSOP___1.05 88.70 


SSS 
EAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR® 


FAST™ ADVANCED 
CMOS TECHNOLOGY 74AC 


These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
74ACOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate ... 205 42 31 
74ACOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gat 36 29 (20 
74ACOOSCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 Be PR 
74ACOOSCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 235.00/2,500 
74ACO2MTCXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* ... 40 Foo mmee2) 
74ACO2MTCXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 260.00/2,500 
74AC02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate. A4 pOOm eh 
74AC02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate. 42 34 24 
74AC04PC-ND Hex Inverter. A2 35 24 
74AC04SC-ND Hex Inverter. 2 34.24 
74ACO4SCXCT-ND Hex Inverter* .. 42 340.24 
74ACO4SCXTR-ND Hex Inverter* .. 237.50/2,50! 
74ACO8PC-ND Quad 2-Input AND Gate. 40 poo meee) 
74AC08SC-ND Quad 2-Input AND Gate. 36 29.20 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gate 42 34.24 
74AC14PC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input fos 44 33 
74AC14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 42 34 24 
74AC14SCXCT-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input*. 14-SOIC AL OOS 
74AC14SCXTR-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input*. 14-SOIC 230.00/2,500 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 45 36.27 
74AC20SCXCT-ND Dual 4-Input NAND Gate* .. 14-SOIC 40 omne2) 
74AC20SCXTR-ND Dual 4-Input NAND Gate* .. 259.25/2,500 
74AC32PC-ND Quad 2-Input OR Gate 105 42 31 
74AC32SC-ND Quad 2-Input OR Gate 42 34.24 
74AC32SCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 42 34.24 
74AC32SCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 237.50/2,500 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 205) 44 33 
74AC74SC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 42 340.24 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 38 31 .22 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip: 43 00,26 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. if 25 100 
74AC125SC-ND Tri-State Quad Buffet AG 38 = .26 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultip! 52 39 30 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer AO 32 24 
74AC138SCXCT-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 40 O24 
74AC138SCXTR-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 270.00/2,500 
74AC139PC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* .. 52 39 = .30 
74AC139SCXCT-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . A4 key ee 
74AC139SCXTR-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . 293.63/2,500 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer . 52 O9 00) 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexer . 42 34° 25 
74AC157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer* . 48 39° (27 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter .. 56 42 32 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter .. AG ih Bh 
74AC163SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter* 46 zon 28, 
74AC174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop LY 
74AC175S0-ND Quad D-Type Flip-Flop. 48 .39~«29 
74AC191SCXCT-ND Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock* . 16-SOIC 15 163,50 
74AC191SCXTR-ND Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock* . 812.50/2,500 
74AC244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. 58 A433 
74AC244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver AT 38.28 
74AC244SCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* . A5 rey, 
74AC244SCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. 124.60/1,000 
74AC245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* . 61 A635 
74AC245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* . AG roo 
74AC245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .. 127.40/1,000 
74AC251SCXCT-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* AQ 40.28 
74AC251SCXTR-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* 323.00/2,500 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer 51 42.29 
74AC273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop* . 64 48 36 
74AC273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 57 46 35 
74AC273SCXCT-ND Octal D-Type Flip-Flop* . 165 44 33 
74AC273SCXTR-ND Octal D-Type Flip-Flop* . 152.60/1,000 
74AC299SC-ND Octal Shift/Storag 72 54 41 
74AC373PC-ND Tri-State Octal Transp. 58 A433 
74AC373SC-ND Tri-State Octal Transparent Latch. 50 40.30 
74AC521SC-ND 8-Bit Comparator... 51 AL il 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 52 rO9l 100) 
74AC541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 64 48 = «36 
74AC541SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output... Ly) ey elo) 
74AC541SCXCT-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 52 ee) 
74AC541SCXTR-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 173.00/1,000 
74AC574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*.... i 56 45.34 


tl 
FAIRCHILD 


74ACQ SERIES 


D ey Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ACQ544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver ... ... 20-SOI 549 444 3.59 


ol 
FAIRCHILI 


si ;ONDUCT 


74ACT SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. u 25 100 
74ACTOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate... 36 29 = .20 
74ACTOOSCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 42 33.23 
74ACTOOSCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 235.00/2,500 
74ACTO2SC-ND Quad 2-Input NOR Gate AT 38 = 26 
74ACTO4PC-ND Hex Inverter. 65 A231 
74ACTO4SC-ND Hex Inverter. A2 34 24 
74ACTO8PC-ND Quad 2-Input AND Gate* A5 ef .25) 
74ACTO8SC-ND Quad 2-Input AND Gate.. 36 29.20 
74ACTO8SCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 42 33.23 
74ACTO8SCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 235.00/2,500 
74ACT14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input* 43 34 0.24 
74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 36 72020! 
74ACT32SCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . A2 33.23 
74ACT32SCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . 235.00/2,500 
74ACT74MTCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop .14-TSSOP 40 wae 2h 
74ACT74MTCXTR-ND. Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* .14-TSSOP 262.50/2,500 
74ACT/4PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 14-Dip ABE A433 
74ACT/4SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 14-SOIC 42 heh! 
74ACT/4SCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-SOIC 40 coke 2a) 
74ACT74SCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-SOIC 262.50/2,500 
74ACT109SC-ND Dual JK Flip-Flop a 16-SOIC AG 37.28 
74ACT125MTCXCT-ND | Tri-State Output Quad Buffer* .14-TSSOP 44 36 0.26 
74ACT125MTCXTR-ND | Tri-State Output Quad Buffer* .14-TSSOP 289.00/2,500 
74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffer 14-SOIC AG 38 = .26 
74ACT138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-Dip 52 39.30 
74ACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC AB noon 27 
74ACT138SCXCT-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC AG iE 8) 
74ACT138SCXTR-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 297.50/2,500 
74ACT139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* .. 16-SOIC AG 37.28 
74ACT151PC-ND 8-Input Multiplexer... 16-Dip 52 39.30 
74ACT157PC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip fy) 39 = 30 
74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 51 42° 29 
74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Counte! 16-SOIC AG che} 
74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver . 16-Dip 56 nO 
74ACT174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset 16-SOIC A5 36.27 
74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop... 16-SOIC A8 389 29 
74ACT240PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* . 20-Dip 58 AO, 
74ACT240SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* . 0-SOIC AT ai 2) 
74ACT244MTCXCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. .20-TSSOP A 33.26 
74ACT244MTCXTR-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. 20-TSSOP 276.75/2,500 
74ACT244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 58 44 33 
74ACT244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver '0-SOIC 50 40.30 
74ACT244SCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. 20-SOIC 50 40 30 
74ACT244SCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. 20-SOIC 140.00/1,000 
74ACT245MTCXCT-ND__| Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* . .20-TSSOP 51 Al 31 
74ACT245MTCXTR-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver .. .20-TSSOP 340.88/2,500 
74ACT245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .. 20-Dip 60 46 34 
74ACT245SC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 20-SOIC 53 43.32 
74ACT245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* . 20-SOIC 51 A131 
74ACT245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .. 20-SOIC 141.40/1,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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74ACT SERIES (Continued) 
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CONDUCT 


74C00 


SERIES CMOS 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
74ACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer. 52 39 © 30 MM74COON-ND Quad 2-Input NAND Gate digs) 108)" <6 
74ACT251SC-ND 8-Bit Multiplexer. 40 32 0.24 MM74CO4N-ND Hex Inverter (4069)..... a ec = 
74ACT257SC-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* TAO a2 24 MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Invertel 7 63 50 
T74ACT257SCXCT-ND _| Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* 49 40.28 MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40106B 7 63 50 
74ACT257SCXTR-ND _| Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* 322.50/2,500 ee ae rate an ri ee = iM 
= i ip-Floo* ° ual D-Type Flip Flop i : ; 
eu ae cM aes er ee 2 ai a MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Triggel 434 348 271 
: i 3 ; MM74C240N-ND Tri-State Inverting Octal Buffer/Line Driver* .. 3.98 319 2.48 
74ACT373SCXCT-ND Tri-State Octal Transparent Latch* .. 48 38 = 29 MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer 398 319 248 
74ACT373SCXTR-ND Tri-State Octal Transparent Latch* 133.00/1,000 MM74C373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 339 312 243 
HBAGTSESS OND) Octal D-Type Flip-Flop... day) el) MM74CS06M-ND Hex Open Drain N-Channel Butte 215 172 1.29 
74ACT521SC-ND 8-Bit Identity Comparator* il 2 sil MM74C906MXCT-ND Hex Open Drain N-Channel Buffe ey Aly ie) 
74ACT541MTCXCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 52 39 © 30 MM74C906MXTR-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer* 2752.50/2,500 
74ACT541MTCXTR-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 422.50/2,500 MM74C906N-ND Open Drain Buffer (Active Pull Down) 2loy Gees 29 
74ACT541SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 52 39 30 MM74C914M-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage* 115) 2152) 96: 
74ACT573PC-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. 64 48 36 MM74C914N-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage .. S515 25206 
TAACTS73SCXCT.ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 5239.30 MIM74C922N-ND 16-Key Encoder... 6.20 496 4.19 
‘| Te SEI IceRe MIM74C922WM-ND 16-Key Encoder* 620 496 419 
74ACT573SCXTR-ND Tri-State Octal D-Type Latch 173.00/1,000 
7 i K ef MM74C923N-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder . 6.20 496 4.19 
74ACT574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 152. 39.30 
pagesracriieay MM74C923WM-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder. 6.20 4.96 4.19 
74ACT899QC-ND 9-Bit Bidirectional Latch 6.32 5.06 4.27 = 7 2 
74ACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver .. 120 1.00 80 MM74C926N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver : 8.83 7.95 7.05 
MM74C928N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver .. 9.02 7.22 6.09 
MM88C30N-ND CMOS Dual Line Driver 5.00 4.00 3.38 
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SEMIGONDUCTOR* 
Digi-Key 
Part No. 


Description 


Pkg. 1 25 100 
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SEMICONDUCTOR® 


74F - FAST™ ADVANCED 
SCHOTTKY TTL LOGIC 


= : . Digi-Key Price Each 
PanGTarOPGND | Te -nput MAND Gat, Quiet Sees" tia 35 78 | Tate Deseriplen 1_— 51m 
- riple 3-Inpu ate, Quiet Series ‘ : 7 % 
7AACTO14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series™ 14-S0IC 84 «7056 ZA ORG NO ued & input NAND Gate ay 
: : 4 : 74FO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gate 43 34 26 
74ACTQ244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, Quiet Series™ * .. 20-SOIC «1.58 1.26 95 74F02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-Dip 50 40 30 
74ACTQ245MTC-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™*....20-TSSOP 1.58 1.26  .95 74F02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate* 50 ‘40 30 
74ACTQ245MTCXCT-ND | Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™*....20-TSSOP 1.58 1.26 95 74F04PC-ND Hex Inverter.. £55) A433 
74ACTO245MTCXTR-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ 2016.00/2,500 74F04SC-ND Hex Inverter. 43 34.26 
74ACTQ245SC-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ *....... 20-SOIC 31.58 1.26 95 74FO8PC-ND Quad 2-Input AND Gate 55 A4 33 
74ACTQ245SCXCT-ND | Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™™*.......20-SOIC 1.58 1.26 .95 74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gat 43 34 26 
74ACTQ245SCXTR-ND __|Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™ * 20-SOIC 819.00/1,000 74F14SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigge: 48 38 .29 
74ACTQ273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop* .... -20-S0IC 1.58 1.26 95 74F32SC-ND Quad 2-Input OR Gate..... 433426 
74ACTO541MTCXCT-ND |Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver*....20-TSSOP 1.58 126 95 74F38PC-ND Quad 2-Input NAND Buffer* 48 3627 
74ACTQ541MTCXTR-ND |Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver* 2016.00/2,500 74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer............. 48 38.29 
74ACTQ541SCXCT-ND | Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver 158 1.26 95 74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 48 3627 
74ACTO541SCXTR-ND__|Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver*....... 20-SOIC 819.00/1,000 ea Dua Type Rosie: Edge: agered Fip- 0p: Bee 
74ACTQ573SCXCT-ND | Tri-State Output Quiet Series™ Octal Latch* 1585 26) 295 PI — - — - - - 
i : ; 74F109PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Fli p. 80 60 45 
74ACTQ573SCXTR-ND — | Tri-State Output Quiet Series™ Octal Latch 819.00/1,000 A eer Tri Wel 
: : ‘ 74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flop 56 42 32 
74ACTQ574SC-ND Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type Flip-Flop* 1.58 1.26 95 74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer 58 44 33 
74ACTQS574SCXCT-ND | Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type Flip-Flop* 158 1.26 95 74F125SC-ND Tri-State Quad Butfe 50 38 ©«©.29 
74ACTQS74SCXTR-ND | Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type Flip-Flop* 837.90/1,000 74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultip 58 44° 33 
74ACTQ16244SSC-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver*.. 3.38 2.70 2.10 74F138SC-ND 4-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 52) os. 
74ACTQ16244SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver*.. 3.38 2.70 2.10 74F139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . 52 39 30 
74ACTQ16244SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 1913.00/1,000 74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer .... 52 3930 
74ACTQ16245SSC-ND —_| Tri-State Output 16-Bit Transceiver* 3.38 2.70 2.10 74F161APC-ND Synchronous Presettable 4-Bi 160 «57 48 
74ACTQ16245SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Transceiver* 3.38 270 210 74F175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop..... 68 51d 
74ACTO16245SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Transceiver* 1913.00/1,000 TaEIRSSGND ef Bit Randam Aooass Memory: 4100 a4 ze 
= it Ri | - i ul a 2 
EEOC ESO rw Juste Output ioe Transparent atch 3.38 2.70 2.10 74F244SC-ND Tri-State Octal Line Driver. 68 ot 39 
74ACTQ16373SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Transparent Latch*. 1913.00/1,000 74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transceive 76 5743 
74ACTQ16374SSC-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop*... 3.38 2.70 2.10 74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Taneealie 68 51 39 
74ACTQ16541SSCXCT-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* .. 3.38 2.70 2.10 AFD5BAPC-ND Tri-State Quad 2/1 Multioi - 73 33 
74ACTQ16541SSCXTR-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver . 1912.50/1,000 i sr opcepetin EB uyooun a) Mu exer ‘ae se 
74F273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 
ee 74F373PC-ND Octal Transparent Latc 7 57 43 
—= 74ALS SERIES 74F373SC-ND Octal Transparent Late 644836 
= - 74F374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 
Tol Aey ec a a ; Price Cac ee 74F521SC-ND 8-Bit Identity Comparator* . ‘92 «69 «52 
aruNO: Eser Aion ub 74F541SC-ND Octal Buffer/Line Drive 82 69 55 
DM74ALSOOAN-ND Quad 2-Input NAND Gate*.... 55 4433 74F552QC-ND Octal Bidirectional Tran 945 7.57 6.31 
DM74ALS04BM-ND Hex Inverter. 45 36 27 74F573SC-ND Octal D-Type Latch... p02 ee Goneo2. 
DM74ALSO4BN-ND Hex Inverter* . 55 4488 74F574SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 87. 73~—CO 
DM74ALS32N-ND Quad 2-Input OR Gate* 55 A4 33 74F579PC-ND. 8-Bit Bidirectional Counte! ie abet) “als 
DM74ALS74AN-ND 56 42 32 74F675APC-ND 16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register. 9.80 882 7.83 
DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder* .. 56 42 32 
DM74ALS244AN-ND Tri-State Octal Line Driver. 84 63 48 FAIRGHIL, 74HCOO 
DM74ALS244AWM-ND _ | Tri-State Octal Line Driver* 72 54 41 z == SERIES CMOS 
DM74ALS245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* .. 20-Dip 84 63 48 — - 
DM74ALS245AWM-ND _ | Tri-State Octal Bus Transceiver* 7254 4 Digi-Key ve Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch* 84 63 48 
: ; A MM74HCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 38 POU eee 
DM74ALS540AN-ND Octal Inverting Buffer and Line Driver 81 68 54 
F 5 6 MM74HCOOMXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate 37 e292 
DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 81 68 54 MM74HCOOMXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 207.50/2,500 
DM74ALS541WM-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 96 712 54 MM74HCOON-ND Quad 2-Input NAND Gate = 45 36 7 27 
DM74ALS574AN-ND Octal D-Type Flip-Flop* ..... 1.20 1.00 80 MM74HC02M-ND Quad 2-Input NOR Gate "39 34 ‘09 
DM74ALS574AWM-ND _| Octal D-Type Flip-Flop 1.20 1.00 80 MM74HCO2MXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 37 99. 2H 
MM74HCO2MXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 207.50/2,500 
SSE 
MM74HCO2N-ND Quad 2-Input NOR Gate. 45 36 0.27 
FAIRCHILD 5 
a 74ALVC SERIES — Rolls Compliant MM74HCO4M-ND Hex Inverter. 40 3222 
Price Each? MM74HCO4MXCT-ND Hex Inverter* 38 30.21 
Description Pky. 128 100 MM74HCO4MXTR-ND [Hex Inverter* 212.50/2,500 
- 5 ; . MM74HCO4N-ND Hex Inverter. AS 360.27 
74ALVC16244GXCT-ND__| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 54-FBGA 2.25 1.80 1.40 MM74HC08M-ND Quad 2-Input a "39 31 ‘09 
MM74HCO8MXCT-ND Quad 2-Input AND Gate 37 2a eel 
a MM74HCO8MXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 207.50/2,500 
i leesieieeees 74AS SERIES = 
saat MM74HCO8N-ND Quad 2-Input AND Gat 45. «36. 27 
———EE TEES MM74HC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverte 39 «3122 
Description Pkg 1 25 100 MM74HC14MXCT-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 38 30 © 22 
- MM74HC14MXTR-ND Hex Inverting Schmitt Trigger’ 215.00/2,500 
DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate. 92.76.64 MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter... 45 36 27 
DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gat 80 60 45 " i 
MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate. 40 3222) 
DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate 92 716 64 MM74HC32MXCT-ND Quad 2-In 
; : put OR Gate 38 2c0)) 222) 
DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 1.30 1.04 78 MM74HC32MXTR-ND Quad 2-Input OR Gate 215.00/2,500 
DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Checke 140 1.17 94 MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate. 45) 2G 127 
DM74AS648NT-ND Octal Bus Transceiver. 5.40 4.32 3.36 MM74HC74AM-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear... LO 8p 
DM74AS1034AM-ND Hex Non-Inverting Driver*.... 1.20 1.00 80 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 1041 


74HCOO SERIES CMOS (Continued) 


Price Each 


Part No Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC74AMXCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 38 oO eel 
MM74HC74AMXTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 212.50/2,500 
MM74HC74AN-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear.. 45 ECON eet. 
MM74HC86MFS-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 38 30 © 22 
MM74HC86MXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* . Fou 129021 
MM74HC86MXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 207.00/2,500 
MM74HC86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 45 Be 2 
MM74HC123AM-ND Dual Monostable Multivibrato! 52 42.32 
MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrato! 56 A232 
MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer 39 ol 
MM74HC125MTCXCT-ND | Tri-State Quad Buffer 38 0 eet 
MM74HC125MTCXTR-ND | Tri-State Quad Buffer 211.50/2,500 
MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffer 50 40.30 
MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffer 39 sl ae 
MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffer 48 38.29 
MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 42 Be 8) 
MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 48 38 = .29 
MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder... 46 37.26 
MM74HC138MXCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* AG FO) CO} 
MM74HC138MXTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 297.50/2,500 
MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decode: 50 38.29 
MM74HC151N-ND 8-Channel Multiplex 50 38.29 
MM74HC154N-ND 4-to-16 Line Decoder (.3” Lead Spacing). 96 80 86.64 
MM74HC154WM-ND 4-to-16 Line Decoder... 64 48 36 
MM74HC157MXCT-ND | Quad 2-Input Multiplexer* 45 ee 2 
MM74HC157MXTR-ND | Quad 2-Input Multiplexer* 303.75/2,500 
MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer .. 50 38 = 29 
MM74HC164MXCT-ND __|8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register AG 87.26 
MM74HC164MXTR-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register 297.50/2,50 
MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register .. 54 AL 31 
MM74HC165M-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register. 152 42 31 
MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register . 54 AL 31 
MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 52 ee) 
MM74HC175N-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 52 39 = 30 
MM74HC240MTCXCT-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* .. 46 37.26 
MM74HC240MTCXTR-ND| Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* .. 297.50/2,500 
MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver. 58 AGB 35 
MM74HC240WMXCT-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* .. 46 37 26 


MM74HC240WMXTR-ND 


Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* . 


126.00/1,000 


MM74HC244N-ND Tri-State Octal Buffer. 58 AG 35 
MM74HC244WM-ND Tri-State Octal Buffer. 48 39.27 
MM74HC244WMXCT-ND J Tri-State Octal Buffer* 46 37 26 
MM74HC244WMXTR-ND | Tri-State Octal Buffer* .. 126.00/1,000 
MM74HC245AMTCXCT-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver: 48 539) 27 
MM74HC245AMTCXTR-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver’ 315.00/2,500 
MM74HC245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. 58 47) 35 
MM74HC245AWM-ND __|Tri-State Octal Bus Transceiver. 21 Al 29 
MM74HC251MXCT-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer AT 38 = 26 
MM74HC251MXTR-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer 306.00/2,500 
MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer. -50 38.29 
MM74HC259M-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decode 48 38.29 
MM74HC259MXCT-ND | 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder* AS 36) 27 
MM74HC259MXTR-ND | 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder* 305.00/2,500 
MM74HC259N-ND. 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder 50 38 © .29 
MM74HC273N-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 57 A634 
MM74HC273WM-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleai AQ 40.28 
MM74HC273WMXCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* AT 38 26 
MM74HC273WMXTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 130.00/1,000 
MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. 58 46 35 
MM74HC373WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. -50 AL 28 
MM74HC373WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* AT RE 
MM74HC373WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 131.00/1,000 
MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 58 A635 
MM74HC374WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop AQ 40.28 
MM74HC374WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop AT 39.27 
MM74HC374WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 131.00/1,000 
MM74HC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counte! 53 42 32 
MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counte! 56 42° 32 
MM74HC540N-ND Octal Inverting Buffer ant -50 38 = .29 
MM74HC541N-ND Tri-State Octal Buffer. 50 38.29 
MM74HC541WM-ND | Tri-State Octal Buffer. 49 «40 27 
MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. -50 38 8©=.29 
MM74HC573WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. 40 32.24 
MM74HC573WMXCT-ND J Tri-State Octal D-Type Latch* 40 32.24 
MM74HC573WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 112.00/1,000 
MM74HC574N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop -50 38 = 29 
MM74HC574WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 45 3600.27 
MM74HC594MXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Registers* . He 54 AL 
MM74HC594MXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Registers* . 585.00/2,500 
MM74HC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches ... 49 40.27 
MM74HC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* AG 3f 26 
MM74HCS595MTCXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* 297.50/2,500 
MM74HCS595MXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* AQ AQ 227) 
MM74HC595MXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* 320.00/2,500 
MM74HC595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches ... 55 A433 
MM74HC688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector) . 20-Dip -60 45 34 
MM74HC4040M-ND 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 56 45 34 
MM74HC4040N-ND 12-Stage Binary Counter 16-Dip -60 45 34 
MM74HC4046M-ND CMOS Phase-Lock-Loop 16-SOIC 58 A635 
MM74HC4046N-ND CMOS Phase-Lock-Loop 16-Dip 60 45.34 
MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converte: 16-Dip 60 45 34 
MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer 16-SOIC 258 43° 32 
MM74HC4051MXCT-ND | 8-Channel Analog Multiplexer* .. 16-SOIC 51 AL 31 
MM74HC4051MXTR-ND | 8-Channel Analog Multiplexer*. 16-SOIC 340.00/2,500 
MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 68 51 39 
MM74HC4052M-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer 16-SOIC 252) 39.30 
MM74HC4052MXCT-ND | Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 16-SOIC 52 239.30 
MM74HC4052MXTR-ND | Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 422.50/2,50! 
MM74HC4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexe: 68 51 39 
MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplex #8) 4332 
MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 68 51 39 
MM74HC4060M-ND 14-Stage Binary Counter*. 16-SOIC 56 45° 334 
MM74HC4060N-ND 14-Stage Binary Counter i 68 51 39 
MM74HC4066N-ND Quad Analog Switch... 68 oil .39 
MM74HC4316N-ND Quad Analog Switch 60 45.34 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg 1 25 100 
MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3” Lead Spacing) .............. 24-Dip 1.14 LOS peo} 
MM74HC4538MXCT-ND_ | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . 54 7A 30! 
MM74HC4538MXTR-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . 16-SOIC 361.13/2,500 
MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator ... 16-Dip .60 45 34 


74HCTOO SERIES CMOS 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg 1 25 100 
MM74HCT04M-ND Hex Inverter. 14-SOIC 39 31 0.22 
MM74HCTO4MXCT-ND | Hex Inverter. 37 29) 24 
MM74HCTO4MXTR-ND | Hex Inverter. 207.00/2,500 
MM74HCTO4N-ND Hex Inverter. 5 730 .2f 
MM74HCTO8M-ND Quad 2-Input AND Gat 39 31 22 
MM74HCT14M-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 39 31 .22 
MM74HCT138N-ND 3-to-8 Line Decoder 50 38 0.29 
MM74HCT244WMXCT-ND | Tri-State Octal Buffet AG rolmecO) 
MM74HCT244WMXTR-ND | Tri-State Octal Buffe! 126.00/1,000 
MM74HCT244N-ND Tri-State Octal Buffe: 58 46.35 
MM74HCT244WM-ND [Tri-State Octal Buffe 47. «39 «27 
MM74HCT245N-ND Tri-State Octal Bus Transceive 58 AT 35 
MM74HCT245WM-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 51 Al 29 
MM74HCT273N-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 58 46 35 
MM74HCT373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch ... 58 46 35 
MM74HCT373WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch AT 39.27 
MM74HCT373WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 131.00/1,000 
MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 58 ZAG) 35) 
MM74HCT541N-ND Tri-State Octal Buffer... 50 38.29 


74LCX SERIES — 


RoHS Compliant 


Price Each 


Description Pkg. 1 25 100 
74LCX00M-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate w 14-SOIC 40 32 22 
74LCXOOMTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 38 sl 
74LCXOOMTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 211.50/2,500 
74LCXOOMXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 38 200) seed 
74LCXOOMXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 211.50/2,500 
74LCX02MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate. .14-TSSOP A4 Se ey 
74LCXO02MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate. .14-TSSOP 293.63/2,500 
74LCX04M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 39 31 222 
74LCX04MTC-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP 39 31 .22 
7ALCXO4MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter -14-TSSOP el ey eal 
74LCX04MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP 207.00/2,500 
74LCX04MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 37 29 «(21 
74LCX04MXTR-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 207.00/2,500 
74LCX07M-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output . 14-SOIC 39 31 22 
74LCXO7MTC-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output . -14-TSSOP 39 ill .22 
74LCXO7MTCXCT-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output . .14-TSSOP el 2: ee 
74LCXO7MTCXTR-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output . .14-TSSOP 207.00/2,500 
74LCX08M-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate . 14-SOIC 40 toa eee 
74LCX08MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate . -14-TSSOP 40 5O2) pew 
74LCX08MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate . -14-TSSOP 38 -OOMNEe 
74LCXO8MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate . .14-TSSOP 212.50/2,500 
74LCX08MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate . 14-SOIC 38 SU cal 
74LCX08MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate . 14-SOIC 211.50/2,500 
74LCX11MTCXCT-ND Low Voltage Triple 3-Input AND Gate. -14-TSSOP 38 0 
74LCX11MTCXTR-ND Low Voltage Triple 3-Input AND Gate. -14-TSSOP 216.00/2,500 
74LCX14M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 39 31 122 
74LCX14MTC-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP 39 31 .22 
74LCX14MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP on peo eel 
74LCX14MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP 207.00/2,500 
7ALCX14MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC oe ey eal 
74LCX14MXTR-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 207.00/2,500 
74LCX32BQXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate. 14-DOFN 12 54 At 
74LCX32BQXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate. 14-DQFN 702.00/3,000 
74LCX32M-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 40 poo 22) 
74LCX32MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 40 32.22 
74LCX32MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 38 30.21 
74LCX32MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate. .14-TSSOP 211.50/2,500 
74LCX32MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 38 30.21 
74LCX32MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate... 14-SOIC 211.50/2,500 
74LCX38MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate -14-TSSOP A4 35.27 
74LCX38MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 293.63/2,500 
74LCX74M-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/I 14-SOIC 42 33.23 
74LCX74MTC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F......14-TSSOP 42 33.23 
74LCX74MXCT-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/I 14-SOIC 39 31 22 
74LCX74MXTR-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/I 14-SOIC 220.50/2,500 
74LCX86MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-TSSOP 38 0) al 
7ALCX86MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-TSSOP 211.50/2,500 
74LCX112MXCT-ND Low Voltage Dual J-K Negative Edge-Triggered F/F 16-SOIC 40 cod meeec! 
74LCX112MXTR-ND Low Voltage Dual J-K Negative Edge-Triggered F/ 16-SOIC 263.50/2,500 
74LCX125M-ND Low Voltage Quad Buffer. 14-SOIC 42 33.23 
74LCX125MTC-ND Low Voltage Quad Buffer. .14-TSSOP 36 20720! 
74LCX125MTCXCT-ND | Low Voltage Quad Buffer. .14-TSSOP 36 “20 Name c0! 
74LCX125MTCXTR-ND | Low Voltage Quad Buffer. .14-TSSOP 235.00/2,500 
74LCX125MXCT-ND Low Voltage Quad Buffer. 14-SOIC 39 coll 22) 
74LCX125MXTR-ND Low Voltage Quad Buffer. 14-SOIC 220.50/2,500 
74LCX126BQXCT-ND Low Voltage Quad Buffer. 14-DQFN 60 45 34 
74LCX126BQXTR-ND Low Voltage Quad Buffer. 14-DQFN 585.00/3,000 
74LCX138M-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexe: 16-SOIC A4 pOO Neo) 
74LCX138MTC-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexe! .16-TSSOP A4 200) .25) 
74LCX138MTCXCT-ND | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer -16-TSSOP 42 34.24 
74LCX138MTCXTR-ND | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. .16-TSSOP 272.00/2,500 
74LCX157MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer .16-TSSOP AL 34 23 
7ALCX157MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexe .16-TSSOP 39 soo) ee 
74LCX157MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexe: .16-TSSOP 255.00/2,500 
7ALCX240MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver . .20-TSSOP 48 70927! 
74LCX240MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver . .20-TSSOP 314.50/2,500 
74LCX244MSAXCT-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver ... 20-SSOP 82 62 46 
74LCX244MSAXTR-ND | Low Voltage Buffer/Line Drive! 20-SSOP 542.64/2,000 
74LCX244MTC-ND Low Voltage Buffer/Line Drive: .20-TSSOP Aut AL 29 
7ALCX244MTCXCT-ND _| Low Voltage Buffer/Line Driver ... -20-TSSOP 48 39.27 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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SERIES (Continued) — RoHS Compliant 


Ess 
EAIRCHILD 


74LVX SERIES — RoHs Compliant 


SEMICONDUCTOR® 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LCX244MTCXTR-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver . 20-TSSOP 315.00/2,500 74LVX04M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 39 roo nee) 


74LCX244WM-ND 
74LCX244WMXCT-ND 


Low Voltage Buffer/Line Driver . 


-20-SOIC oil Al 29 
-20-SOIC 48 39 = 27 


Low Voltage Buffer/Line Driver . 


74LVX14M-ND 
74LVX14MTC-ND 


Low Voltage Hex Inverter 
Low Voltage Hex Inverter 


14-SOIC 46 37.26 
.14-TSSOP 46 37 26 


74LCX244WMXTR-ND Low Voltage Buffer/Line Driver . -20-SOIC 133.20/1,000 74LVX14MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP AG FO Teee 
74LCX245MTC-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver. 20-TSSOP 44 36.27 74LVX14MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter .14-TSSOP. 297.50/2,500 
74LCX245MTCXCT-ND | Low Voltage Bidirectional Transceive '0-TSSOP 40 ood. 74LVX74M-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 14-SOIC AQ 40 227) 
74LCX245MTCXTR-ND | Low Voltage Bidirectional Transceive: 0-TSSOP 270.00/2,500 74LVX74MTCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. .14-TSSOP. 49 40 27 
74LCX245WM-ND Low Voltage Bidirectional Transceive .20-SOIC Ad room) eet 74LVX74MTCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. .14-TSSOP 318.75/2,500 
74LCX245WMXCT-ND Low Voltage Bidirectional Transceive .20-SOIC 42 34° 26 74LVX125M-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC AG nor 726) 
74LCX245WMXTR-ND Low Voltage Bidirectional Transceivei .20-SOIC 235.20/2,000 T4LVX125MTCXCT-ND _| Tri-State Low Voltage Quad Buffer. .14-TSSOP. AG FOTO! 
74LCX257MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer. 6-TSSOP 39 oes!) 74LVX125MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Quad Buffer. .14-TSSOP 297.50/2,500 
74LCX257MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer. 6-TSSOP 255.00/2,500 74LVX125SJXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer. 40 32 24 
74LCX373MTC-ND Low Voltage Octal Transparent Latch... 0-TSSOP 45 sly 2 74LVX125SJXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer. 224.00/2,000 
74LCX373MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch 20-TSSOP 43 34° 26 74LVX244M-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 255) A433 
74LCX373MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch 0-TSSOP 286.88/2,500 74LVX244MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive 205) 44.33 
74LCX540BQXCT-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-QFN 76 57 43 T4LVX244MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive: .20-TSSOP 55 44 33 
74LCX540BQXTR-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-QFN 741.00/3,000 74LVX244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive .20-TSSOP 371.25/2,500 
74LCX541MTC-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver '0-TSSOP 50 40 30 74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceive: 20-SOIC 255) A433 
74LCX541MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 0-TSSOP 50 40 30 74LVX245MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceive! .20-TSSOP 255 44 33 
74LCX541MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 0-TSSOP 337.50/2,500 T4LVX245MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceive .20-TSSOP 371.25/2,500 
74LCX541WM-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver .20-SOIC 50 40.30 7A4LVX374MTCXCT-ND _ | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 260) 44 33 
74LCX573MTC-ND Octal D-Type Latch... 0-TSSOP AT 38 = 29 74LVX374MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 715.00/5,000 
74LCX574MTCXCT-ND | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop .. 0-TSSOP 50 40 30 74LVX541MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver... .20-TSSOP 8 36 0.27 
74LCX574MTCXTR-ND | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flo 0-TSSOP 337.50/2,500 74LVX3245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiv .24-TSSOP 1.14 5876) 
74LCX16244GXCT-ND _| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 54-FBGA 1.75 1.40 1.05 TALVX3245MTCXCT-ND_| Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceivel -24-TSSOP 1.14 95 76 
74LCX16244GXTR-ND —_| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive .54-FBGA 2240.00/2,500 74LVX3245MTCXTR-ND_ | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceive .24-TSSOP 1235.00/2,500 
74LCX16244MEA-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive: 48-SSOP 1.08 90°72 74LVX3245QSCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceive 24-QSOP 1.14 95 76 
74LCX16244MTD-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 8-TSSOP 90 68 51 74LVX3245QSCXTR-ND_ | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceive 24-QSOP 1235.00/2,500 
74LCX16244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 8-TSSOP 82 62 47 74LVX3245WM-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceivei 24-SOIC 1.14 95 76 
74LCX16244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive! }8-TSSOP 273.00/1,000 74LVX4245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceivel .24-TSSOP 114 95 76 
74LCX16245MEA-ND Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceive 48-SSOP 1.08 90 72 74LVX4245MTCXCT-ND_ | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceivel .24-TSSOP 114 95 76 
74LCX16245MTD-ND Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceive 8-TSSOP 90 68 51 74LVX4245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceive .24-TSSOP 1235.00/2,500 
74LCX16245MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 82 62 47 74LVX4245WM-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceivei 24-SOIC 1.14 95 76 
74LCX16245MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceivel 8-TSSOP 273.00/1,000 74LVX4245WMXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceivel 24-SOIC 1.14 95 76 
74LCX16373MEA-ND Low Voltage 16-Bit Transparent Latch . 48-SSOP_ 1.05 88.70 74LVX4245WMXTR-ND__| Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceive 24-SOIC 505.00/1,000 
7ALCX16373MTD-ND —_| Low Voltage 16-Bit Transparent Latch .. 8-TSSOP 90 68 74LVX161284MEA-ND | Low Voltage IEEE 161284 Translating Transceiver 48-SSOP 1.02 85 68 


74LCX16373MTDXCT-ND 
74LCX16373MTDXTR-ND 
74LCX16374MTD-ND 

74LCX16374MTDXCT-ND 


8-TSSOP 90 68 61 
48-TSSOP 299.00/1,000 
8-TSSOP “S068 201 
8-TSSOP 9068s 6 


Low Voltage 16-Bit Transparent Latch .. 
Low Voltage 16-Bit Transparent Latch .. 
Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop 
Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop 


74LCX16374MTDXTR-ND 
74LCX16543MTDXCT-ND 
74LCX16543MTDXTR-ND 
74LCX16646MTDXCT-ND 
74LCX16646MTDXTR-ND 


8-TSSOP 299.00/1,000 
6-TSSOP 1.35 1.08 81 
16-TSSOP 702.00/1,000 
6-TSSOP 1.35 1.08 81 
16-TSSOP 702.00/1,000 


Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop 
Low Voltage 16-Bit Registered Transceivei 
Low Voltage 16-Bit Registered Transceivei 
Low Voltage 16-Bit Registered Transceivei 
Low Voltage 16-Bit Registered Transceivei 


74LCX32245GXCT-ND 
74LCX32245GXTR-ND 
74LCXR2245WMXCT-ND. 
74LCXR2245WMXTR-ND 
74LCXR162245MEA-ND 


96-FBGA 2.93 2.34 1.82 
.96-FBGA 4095.00/2,500 
-20-SOIC A436 7 
-20-SOIC 123.00/1,000 
8-TSSOP 1.05 88.70 


Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceivei 
Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceivet 
Low Voltage Bidirectional Transceiver 5V In/ 
Low Voltage Bidirectional Transceiver 5V In/Out .. 
Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceivel 


74LCXR162245MTXCT-ND 
74LCXR162245MTXTR-ND 


8-TSSOP CO 
8-TSSOP 299.25/1,000 


Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceivet 
Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceivei 


Dig 
Part No. 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 


74LVQ14SC-ND 


Low Voltage Hex Schmitt Trigger 88 66.50 


EE 
FAIRCHILD 
aaa 
SEMICONDUGTOR* 
Digi-Key 
Part No. 


74LVT SERIES — RoHS Compliant 


Price Each 


Description Pkg. 1 25 100 


74LVT244MTCXCT-ND 
74LVT244MTCXTR-ND 
74LVT244WMXCT-ND 

74LVT244WMXTR-ND 

74LVT245MTC-ND 


20-TSSOP A&B 36.27 
0-TSSOP 390.00/2,500 
-20-SOIC als) 
-20-SOIC 166.25/1,000 
20-TSSOP SW sh 28) 


Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver .... 


74LVT245MTCXCT-ND 
7A4LVT245MTCXTR-ND 
74LVTS74MTCXCT-ND 
74LVT574MTCXTR-ND 
74LVT16244MTDXCT-ND 


Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver ....20-TSSOP 50 es) 


Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceive: '0-TSSOP 407.50/2,500 
Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop '0-TSSOP 60 45 34 
Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 0-TSSOP 487.50/2,500 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 8-TSSOP ot) 63 50 


74LVT16244MTDXTR-ND 
74LVT16245MTD-ND 

74LVT16245MTDXCT-ND 
74LVT16245MTDXTR-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver . 


8-TSSOP 332.50/1,000 
8-TSSOP 15 63 50 
48-SSOP 75 63 50 
48-SSOP 332.50/1,000 


_ 
EAIRCHILD 


INDUCTOR* 


74LVTH SERIES — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVTH125MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Quad Buffer AL poo) 20) 
74LVTH125MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Quad Buffer 276.75/2,500 
74LVTH125MXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 43 34 (2 
74LVTH125MXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 286.88/2,500 
74LVTH244MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver. dye 39.30 
74LVTH16244MTDXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drivei oh} feel Sta) 
74LVTH16244MTDXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive: 332.50/1,000 
74LVTH162244MTXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive: 715 (iy eta) 
74LVTH162244MTXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive: 332.50/1,000 
74LVTH162245MTXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. a5) (i ta) 
74LVTH162245MTXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. 332.50/1,000 
74LVTH16373MTDXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Late! sia 1630) 50) 


74LVTH16373MTDXTR-ND 
74LVTH16244MTD-ND 
74LVTH16245MEA-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Late 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. 


332.50/1,000 
8-TSSOP 15 63 .50 
48-SSOP_ 1.02 85 68 


74LVTH16245MTD-ND 
74LVTH32245GXCT-ND 
74LVTH32245GXTR-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver. Ub) 63 50 
Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceiver. .96-FBGA 3.38 2.70 2.10 
Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceiver . .96-FBGA 4725.00/2,500 


74LVXC3245MTC-ND 
74LVXC3245MTCXCT-ND 


Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 
Interface Transceiver 
Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 
Interface Transceiver 


74LVXC3245MTCXTR-ND 
74LVXC32450SC-ND 
74LVXC4245MTCXCT-ND 


Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 
Interface Transceiver 
Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 
Interface Transceiver 
Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 
Interface Transceiver 


74LVXC4245MTCXTR-ND 


Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 
Interface Transceiver 


S47 53. 
94 71 53 
765.00/2,500 
94 71 53 
94 71 53 
765.00/2,500 


74S00 SERIES 
SCHOTTKY TTL 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. i 25 100 
DM74S51N-ND Dual 2-Input AND-OR-INV Gate* 82 62 46 
DM74S64N-ND AND-OR-INV Gate 1.17 96 81 
DM74S941N-ND Tri-State Octal Buffe 3.64 2.94 2.38 


a 
FAIRCHIL! 
=e 


Price Each 

Description Pkg. 1 25 100 
74VCX16244MTD-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver .48-TSSOP 1.17 98 78 
74VCX16244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver. -48-TSSOP = 1.17 98 78 
74VCX16244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 518.70/1,000 
74VCX16245MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Tran -48-TSSOP 1.17 AY 23} 
74VCX16245MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver .48-TSSOP. 519.00/1,000 
74VCX162244MTD-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
74VCX162244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver .48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
74VCX162244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 532.00/1,000 


74VCX163245MTDXCT-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating 


Transceiver 48-TSSOP 


240 1.92 1.44 


TAVCX163245MTDXTR-ND 


Tri-State Low Voltage 16: 
Transceiver 


48-TSSOP 


1248.00/1,000 


74VHC 


SERIES CMOS 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


74VHCOOM-ND 
74VHCOOMTC-ND 
74VHCOOMTCXCT-ND 
74VHCOOMTCXTR-ND 
74VHCO4M-ND 


Quad 2-Input NAND Gate ... 
Quad 2-Input NAND Gate*. 
Quad 2-Input NAND Gate*. 
Quad 2-Input NAND Gate*. 
Hex Inverter. 


14-SOIC 139) oil 22, 
.14-TSSOP Be) ashi te! 
.14-TSSOP £30) 30k 2d 
.14-TSSOP 211.50/2,500 

14-SOIC 39) 3222 


74VHCO4MTC-ND 
74VHCO4MTCXCT-ND 
74VHCO4MTCXTR-ND 
74VHCO8M-ND 
74VHCO8MTC-ND 


Hex Inverter® .. 
Hex Inverter* 
Hex Inverter*.. 
Quad 2-Input AND Gat 
Quad 2-Input AND Gate* 


.14-TSSOP 9 ees 22 
.14-TSSOP f38 30 ead 
.14-TSSOP 211.50/2,500 

14-SOIC ee) ashi ed 
.14-TSSOP 39.31.22 


74VHCO8MTCXCT-ND 
74VHCO8MTCXTR-ND 
74VHC14M-ND 
74VHC14MTC-ND 
74VHC14MTCXCT-ND 


Quad 2-Input AND Gate* 
Quad 2-Input AND Gate* 
Hex Schmitt Inverter .... 
Hex Schmitt Inverter* . 
Hex Schmitt Inverter* . 


.14-TSSOP 28st 
.14-TSSOP 211.50/2,500 

14-SOIC AQ 32.22 
.14-TSSOP 40 32.22 
.14-TSSOP AO 32.22 


74VHC14MTCXTR-ND 
74VHC14MXCT-ND 
74VHC14MXTR-ND 
74VHC32M-ND 
74VHC32MTCXCT-ND 


Hex Schmitt Inverter* . 
Hex Schmitt Inverter* . 
Hex Schmitt Inverter* . 
Quad 2-Input OR Gate. 
Quad 2-Input OR Gate* .. 


.14-TSSOP 225.00/2,500 
14-SOIC ro0 30) 21 
14-SOIC 212.50/2,500 


14-SOIC Coo oile2, 
.14-TSSOP. Ge sO eal 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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Digi-Key Price Each 
74VHC SERIES CMOS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= CD4053BCMXTR-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* .. 16-SOIC 305.00/2,500 
Dot Key meer a ; Pe Ea CD4053BCN-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. ip 54S 
FAVHCRSATORTR ‘" Geto nt OF aa 9. a A CD4060BCM-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator. AT 38~—29 
a : oe ees CD4060BCN-ND 14-Bit Bi Counter/Oscillator. 54 Al 31 
74VHC74M-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear coe 2 ARB Goan OisdBiatedSwitehc iy an op 
74VHC74MTC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 4-TSSOP 40 B22 CD4066BCMXCT-ND ‘Quad Bilateral Switch* 38 34 2f 
74VHC74MTCXCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 4-TSSOP 38 = .30.-——.22 a NIGcanG NT ETND! i ai se ai si Oe OG RIDERIT 
74VHC74MTCXTR-NO | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 216.00/2,500 poets Sie ene ae 6 ea “J om 
74VHCB6M-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate wy aL 2 OuORCUREMTND ua at ! Cr ouit jg oe 
74VHC86MTCXCT-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 38 46302 H nverter trou : A é 
74VHC86MTCXTR-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 4-TSSOP 211.50/2,500 CD4069UBCMXCT-ND _| Inverter Circuit A234 __.24 
74VHC123AM-ND Dual Retriggerable Monostable Multi 16-SOIC eA ode) 223) CD4069UBCMXTR-ND _| Inverter Circuit* 237.50/2,500 
74VHC123AMTC-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 6-TSSOP AL 34 23 CD4069UBCN-ND Inverter Circuit sesso 45 POM rot 
74VHCT23AMTCXCT-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator® 6-1SSOP.89.~«82~=DD CD4093BCM-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 39 «32.22 
74VHC123AMTCXTR-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 6-TSSOP 255.00/2,500 CD4093BCMXCT-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* sie sy Zl 
74VHC125M-ND Tri-State Quad Buffer* .. 14-SOIC 39 32 ed CD4093BCMXTR-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 242.50/2,500 
74VHC125MTC-ND Tri-State Quad Buffer* 4-TSSOP 398222 CD4093BCN-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger.. A? 38 = 29 
TAVHC125MTCXCT-ND__| Tri-State Quad Buffer 4-TSSOP [Ee oOMNd2 22 CD4538BCM-ND Dual Precision Monostable Multivibrator* A520 42s 
oe ene) dso oad Buel eae pen - Soe ONe CD4538BCN-ND Dual Precision Monostable Multivibrator ... 60 45 34 
io -to-8 Decoder/Demultiplexer R 5 4 5 CD4541BCM-ND Programmable Timer* 44. (3527 
74VHC138MTC-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* 6-TSSOP A536 27 CD4541BCN-ND Brogranninable Time! 48 36 27 
74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiple: 6-SOIC 52 42 31 i oy 
74VHC139MTC-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer 6-TSSOP 62423 COA CN NS f eon eee Coe ees 
74VHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexer ...... 6-TSSOP 45 360.27 4 4 Triqaer® : i : 

: : A : CD40106BCMXCT-ND Hex Schmitt Trigger 39 B22 pe 
74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Drive 20-SOIC 8 39) 27 (D40106BCMXTR-ND Hex Schmitt Trigger 255.00/2,500 
74VHC244MTC-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* (0-TSSOP 48 p39 cel CD40106BCN-ND Hex Schmitt Thecee 50 40 30 
74VHC244MTCXCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* 0-TSSOP AG 37.26 99 - 
74VHC244MTCXTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* 297.50/2,500 
74VHC245M-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* A Al 29 RoHS C. liant 
74VHC245MTC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 51 4129 beh Act lott 
74VHC245MTCXCT-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 8 ee D Price Each 
74VHC245MTCXTR-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 314.50/2,500 Pat Descripti eects Een 
74VHC273MTCXCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop* i a EUG Ces) 
74VHC273MTCXTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop* 306.00/2,500 FMS3818KRC-ND 3x8-Bit, 180Ms/s, Triple Video DAC... 11.25 10.13 8.98 
74VHC373M-ND Tri-State Octal D-Type Latch . 49 40 28 FMS6141CSXCT-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 
74VHC374MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ASH, AL .29 Filter Driver 54 Al 31 
74VHC393M-ND Dual 4-Bit Binary Countei 2 54 41 FMS6141CSXTR-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 
74VHC393MTC-ND Dual 4-Bit Binary Countei Hie 54 AL Filter Driver 438.75/2,500 
ae Nabe Aestate etal aera Diver oY oe a FMS6141S5XCT-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 

a ri-State Octal Buffer/Line Drive : ; : Filter Driver i Si 
Deere asta aa rai ran os a oe FMS6141S5XTR-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 
i ri-State Octal D-Type Late! : : . Filter Driver 526.50/3,000 
eae ue aa a patch AT a az ae FMS6143CSXCT-ND _|3-Channel, 4th Order Standard Definition Video 
- ti-State Octal D-Type Late! Filter Driver 90 68 51 
74VHC574MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop St 41.29 5 
74VHC574MTCXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 39 «27 UBT Se aH aay Order Standard Defi axa 
74VHC574MTCXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*.. 314.50/2,500 | PCG 
74VHC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latche 40 32 2 FMS6145MTC14XCT-ND =a sit Order Standard Definition Video fas ade 50 
74VHC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* 40 32.24 y ; i ‘ 
74VHC595MTCXTR-ND  |8-Bit Shift Register with Output Latches* 270.00/2,500 ae una crenne. Att Order Standard Det sas E00 
74VHC595MXCT-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 40 32.24 ! aes ae 
74VHC595MXTR-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 270.00/2,500 FMS6146MTC14XCT-ND 6-Channel, 4th Order Standard Definition Video 
74VHC4040M-ND 12-Stage Binary Counter* 57 43.33 Buen ABU TCHOCRND ea ae ek ene 14-TSSOP 1.385 1.13.90 
74VHC4040MTC-ND 12-Stage Binary Counter* as 57) (ABC x anne! rder Standard Defi 
74VHC4316M-ND Quad Analog Switch with Level Translator*. 16-SOIC 47 38 28 Filter DIiVer....soeseoeesneen 14-TSSOP 1462.50/2,500 
74VHC4316MXCT-ND Quad Analog Switch with Level Translator*. -16-SOIC 44 SGROT FMS6203MTC1400-ND —_|3-Channel, Video Filter Drivers for SD/PS/HD -14-TSSOP 1.50 1.20 .90 
74VHC4316MXTR-ND Quad Analog Switch with Level Translator*. -16-SOIC 297.00/2,500 FMS6203MTC1400XCT-ND |3-Channel, Video Filter Driver. -14-TSSOP 150 1.20 .90 
FMS6203MTC1400XTR-ND | 3-Channel, Video Filter Driver. .14-TSSOP 1920.00/2,500 
———————] FMS6203MTC1406XCT-ND |3-Channel, Video Filter Driver. -14-TSSOP 1.50 1.20 .90 
FAIRCHILD 74VHCT SE! FMS6203MTC1406XTR-ND | 3-Channel, Video Filter Driver. .14-TSSOP 1920.00/2,500 
FMS6243MTC14XCT-ND_|3-Channel, SD Video Filter Drivel .14-TSSOP 15 63 50 
Digi-Key ne Price Each FMS6243MTC14XTR-ND |3-Channel, SD Video Filter Drivel -14-TSSOP 812.50/2,500 
Part No. Description Pkg: 1 25 100 FMS6246MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Driver .20-TSSOP 1.80 1.44 1.08 
74VHCTO8AM-ND Quad 2-Input AND Gate. 39 sl ue FMS6246MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Driver .20-TSSOP 2304.00/2,500 
74VHCTO8AMTCXCT-ND | Quad 2-Input AND Gate. 38 a0) zi FMS6346MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Driver .20-TSSOP 1.80 1.44 1.08 
TA CHAM LORIN Gad’ input aD a SA enIE ‘9 rea FMS6346MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Driver .20-TSSOP 2304.00/2,500 
G lex Schmitt Inverter . - : : : FMS6363CSXCT-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Driver........8-SOIC. 1.14 95 76 
TAVHCTI4AMXTR-ND | Hex Schmitt Inverter .......... 14-S0IC 225.00/2,500 FMS6363CSXTR-ND _|3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Driver....... 8-SOIC 1235.00/2,500 
ECT OND a Uiestate agal Se pa 0-TSSOP e a a FMS6366MSA28XCT-ND | Selectable YPbPR HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with 
a ie ' 3 3 a Y, C and Composite Outputs 3.60 2.88 2.24 
GAOL AML ATES NG) Tri-State Octal Butfer/L ine Drive 297.50/2,500 FMS6366MSA28XTR-ND | Selectable YPbPr HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with 
Ree eee 1 and ono us. loaves 
= = FMS6400CS1XCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters . 1.45 1.16 87 
FMS6400CS1XTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters . 1856.00/2,500 
4000 SERIES FMS6400CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters . 145 116 87 
CMOS FMS6400CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters . 1885.00/2,500 
7 7 FMS6403MTC20XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass 
pt ay Deserinion 2 nies Each Filters for RGB and YPbPr Signals 270 216 1.68 
A 5 FMS6403MTC20XTR-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass 
GDADOIBGHRCT-NO | Quad 2Input NOR Gate 2 to Fits for RGB and YPOPr Signals 3780.0072.500 
CD4001BCMXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 237.50/2,500 FMS6406CSXCT-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite Output, 
CD4001BCN-ND Quad 2-Input NOR Gate. 45° 3627 Sound Trap, and Group Delay Compensation... 2.66 2.13 1.66 
CD4011BCM-ND Quad 2-Input NAND Gat 36 30 «21 FMS6406CSXTR-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite Output, 
CD4011BCN-ND Quad 2-Input NAND Gate 50. 40. 30 Sound Trap, and Group Delay Compensation 3717.00/2,500 
CD4013BCM-ND Dual D-Type Flip-Flop 438 «3524 FMS6407MTC20XCT-ND |Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive/ 
CD4013BCMXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* . AL 34 23 SD/Bypass Filter... 20-TSSOP 2.66 2.13 1.66 
CD4013BCMXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop* . 267.50/2,500 FMS6407MTC20XTR-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive/ 
CD4013BCN-ND Dual D-Type Flip-Flop 50 40.30 SD/Bypass Filter... .20-TSSOP 3717.00/2,500 
CD4016BCM-ND Quad Bilateral Switch 36 3000.21 FMS6408MTC141XCT-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signal: -14-TSSOP 2.08 1.66 1.25 
CD4016BCN-ND Quad Bilateral Switch 50 40 30 FMS6408MTC141XTR-ND| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals... “14-TSSOP 2656.00/2,500 
SREB eens out ean Haan a om +5 FMS6408MTC143XCT-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signal 14-TSSOP 2.08 1.66 1.25 
u 7 3 ‘ FMS6408MTC143XTR-ND| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signal: .14-TSSOP 2656.00/2,500 
¢D4047BCM-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrator* S142 29 FMS6414CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters . 193 154 1.16 
€D4047BCN-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrato 55 4433 FMS6414CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 2464.00/2,500 
CD4049UBCM-ND Hex Inverting Buffer AT 38.26 FMS6418AMI6XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 
CD4049UBCN-ND Hex Inverting Buffe 8 536) 727 RGB or YUV Signals 188 150 143 
CD4050BCM-ND Hex Non-Inverting Buffer’ AT 38 26 9 ‘ ci : 
if A 4 FMS6418AM16XTR-ND Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for. 
CD4050BCN-ND Hex Non-Inverting Buffer ... 54 Al 3 RGB or YUV Signals 975.00/1,000 
CD4051BCM-ND 8-Channel Analog Mux/Demu: 7 38.29 7 9 cre 
7 f : FMS6418AMTC14XCT-ND| Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 
CD4051BCMXCT-ND 8-Channel Analog Mux/Demux AS 30) cel RGB or YUV Signal: 4-TSSOP 230 184 1.38 
CD4051BCMXTR-ND 8-Channel Analog Mux/Demux* 300.00/2,500 BBE eT Ney Sis sss u : i 
CD4051BCN-ND 8-Channel Analog Mux/Demux... 54 A ah) FMS6418AMTC14XTR-ND] Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 
CD4052BCM-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. AG 37 _—«28 RGB or YUV Signals 14-TSSOP 2944.00/2,500 
CD4052BCMXCT-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* AAG eT, FMS6419MSA28XCT-ND | Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with Y, C, 
CD4052BCMXTR-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* 297.50/2,500 Composite Outputs 297 238 1.85 
CD4052BCN-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 54 A 31 FMS6419MSA28XTR-ND Seale tre ee HD/SD Video Filter Driver with Y, C, 4888 OO G00 
CD4053BCM-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 45 36 0.27 Omposite Qutputs 00/2, 
CD4053BCMXCT-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* 45 367 * RoHS Compliant (Continued) 
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FAIRCHILD 
[aes 


ICONDUGTOR® 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
FAN5094MTCXTR-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter .28-TSSOP 6300.00/2,500 
FAN5109BMXCT-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver .. 64 48 = 36 
FAN5109BMXTR-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver .. 520.00/2,500 


FAN5110MXCT-ND 


2-Phase, Bootstrapped, 12V MOSFET 
Half Bridge Driver 


1.05 88 ~.70 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
FMS6501MSA28XCT-ND |12-Input, 9-Output Video Switch Matrix. 416 3.33 2.59 
FMS6501MSA28XTR-ND |12-Input, 9-Output Video Switch Matrix. 28-SSOP 4717.50/2,000 
FMS6502MTC24-ND 8-Input, 6-Output Video Switch Matri: 4-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
FMS6502MTC24XCT-ND |8-Input, 6-Output Video Switch Matri 4-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
FMS6502MTC24XTR-ND_ |8-Input, 6-Output Video Switch Matrix. 4-TSSOP 3150.00/2,500 
FMS6690MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 0-TSSOP) §=1.90 1.52 1.14 
FMS6690MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 2432.00/2,500 
FMS7401LEN14-ND Digital Power Controller 416) 333) 2/59 
FMS7401LEN-ND Digital Power Controller 488 3.90 2.93 
FMS7401LVN14-ND Digital Power Controller 416) 3533) 2159 
FMS7401LVN-ND Digital Power Controller... Ose comn2-20, 


FAN5110MXTR-ND 


FANS240MTCXCT-ND 
FANS240MTCXTR-ND 
FAN5240QSCXCT-ND 


2-Phase, Bootstrapped, 12V MOSFET 

Half Bridge Driver 
Single Output 2-Phase Sync. Buck ‘Controller 
Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller 
Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller 


16-SOIC 
.28-TSSOP 
.28-TSSOP 


ee 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR® 


FAN5307S18XCT-ND 
FAN5307S18XTR-ND 
FAN5331SXCT-ND 


FAN5331SXTR-ND 


High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 
High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 
High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply wi 
20V Integrated Switch es 
High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply with 
20V Integrated Switch 2 


1137.50/2,500 
3.04 243 1.89 
4252.50/2,500 
3.51) 2:81) 2:19 
141° 1.18 = 94 
1833.00/3,000 
81 68 54 


1053.00/3,000 


FANS336MPXCT-ND 


1.5MHz Boost Reg. with 33V Integrated FET Switch. 


SOR 200 


FAN5336MPXTR-ND 1.5MHz Boost Reg. with 33V Integrated FET Switch. 2304.00/3,000 
FAN5601MP13XCT-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump 

DC/DC Converter... 2.00 1.60 1.20 
FAN5601MP13XTR-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC Converter .6-MLP 3072.00/3,000 
FAN5601MP18XCT-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump 

DC/DC Converter... ..6-MLP 2.00 1.60 1.20 


FANS601MP18XTR-ND 
FANS602MP45XCT-ND 


1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC Converter 
4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter... 


3072.00/3,000 
1.30 1.04 .78 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
FAN50FC3MPXCT-ND 8-Bit Programmable, 2-to-3 Phase FastvCore™ 

Buck Controller... 2.36 1.89 1.47 
FAN50FC3MPXTR-ND 8-Bit Programmable, 2-to-3 Phase FastvCore™ 

Buck Controller... 3969.00/3,000 
FAN2001MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converte: 1.33 1.06.80 
FAN2001MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converte! 2035.20/3,000 
FAN2002MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converte! 1.33 1.06 .80 
FAN2002MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converte! 2035.20/3,000 
FAN2103EMPXCT-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Re: 2.38 1.90 1.43 
FAN2103EMPXTR-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg... 3648.00/3,000 
FAN2106MPXCT-ND 6A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Regulator. DSC eo? 
FAN2106MPXTR-ND 6A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Regulator. 3969.00/3,000 
FAN3100CMPXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1.02 85 68 
FAN3100CMPXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1326.00/3,000 
FAN3100CSXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 87 NES eoe: 


FAN3100CSXTR-ND 
FAN3100TMPXCT-ND 


Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 
Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 


1131.00/3,000 
1.02 85 68 


FAN5602MP45XTR-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter... 1996.80/3,000 
FANS5602MP5XCT-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter... 130 1.04 78 
FANS5602MP5XTR-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converte! 1996.80/3,000 
FAN5607HMPXCT-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter 125 LOOM 75! 
FAN5607HMPXTR-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter ....16-MLP 1920.00/3,000 
FAN5609MPXCT-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter ....16-MLP 2.33 1.86 1.40 
FAN5609MPXTR-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter ....16-MLP 3571.20/3,000 


FANS610MPXCT-ND 
FAN5610MPXTR-ND 
FANS611MPXCT-ND 
FANS5611MPXTR-ND 


LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs. 
LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs. 
LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LED 
LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LED 


1.35 1.13  .90 
1755.00/3,000 

135 1143 .90 
1755.00/3,000 


FANS611S7XCT-ND 


LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 


EG 


FAN5611S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1482.00/3,000 
FAN5612S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs iE Se 
FAN5612S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1482.00/3,000 
FANS613MPXCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 114.95 76 
FAN5613MPXTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1482.00/3,000 
FANS614S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs Ta Ooh 16 
FAN5614S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1482.00/3,000 


FANS617MPXCT-ND 
FAN5617MPXTR-ND 


High Efficiency, Constant Current LED Driver. 
High Efficiency, Constant Current LED Driver. 


We SE) 
1521.00/3,000 


FANS631MPXCT-ND 
FANS631MPXTR-ND 
FANS665UCXCT-ND 
FANS665UCXTR-ND 
FAN7311BMXCT-ND 


Regulated Step Down Charge Pump DC/DC Converter... 
Regulated Step Down Charge Pump DC/DC Converte 
High Efficiency, Adaptive Charge Pump 5V Boost. 
High Efficiency, Adaptive Charge Pump 5V Boost. 
LCD Backlight Inverter Drive 


125 OOS 
1920.00/3,000 

A285 WLO2 TT 
1958.40/3,000 

1.26 1.05 84 


FAN7311BMXTR-ND 
FAN7311N-ND 
FAN7313M-ND 


LCD Backlight Inverter Drive 
LCD Backlight Inverter Driv 
LCD Backlight Inverter Driv 


558.60/1,000 
1.30 1.04 .78 
1.26 1.05 .84 


FAN3100TMPXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1326.00/3,000 
FAN3100TSXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 87 ELON eOo) 
FAN3100TSXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1131.00/3,000 
FAN3223CMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 1.38 1.10 .83 
FAN3223CMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 2112.00/3,000 
FAN3223TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 1.38 1.10 .83 
FAN3223TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 2112.00/3,000 
FAN3223TMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 1592.50/2,500 
FAN3224CMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drive: 1.65 1.38 1.10 
FAN3224CMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 2145.00/3,000 
FAN3224CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 147° 1.23 98 
FAN3224CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 1592.50/2,500 
FAN3224TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drivel 1.38 1.10  .83 
FAN3224TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drive: 2112.00/3,000 
FAN3225CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drive: 147 1.23 .98 
FAN3225CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 1592.50/2,500 
FAN3225TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drive: 1.38 1.10 .83 
FAN3225TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Drive: 2112.00/3,000 
FAN3226CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel 1.35 113 .90 
FAN3226CMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel 1755.00/3,000 
FAN3226CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel 117 98 78 
FAN3226CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel 1267.50/2,500 
FAN3226TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel iealg 98.78 
FAN3226TMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive: 1267.50/2,500 
FAN3227CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel icky aks 8h) 


FAN3227CMXCT-ND 


Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel 


Wel Ae 


FAN7314M-ND LCD Backlight Inverter Driv 130 104 78 
FAN7316MXCT-ND LCD Backlight Inverter Driv 1.20 1.00 80 
FAN7316MXTR-ND LCD Backlight Inverter Drive 532.00/1,000 
FAN7317M-ND LCD Backlight Inverter Driv 1.29 1.08 86 
FAN7361MXCT-ND High Side Gate Drivel 96 80 64 
FAN7361MXTR-ND High Side Gate Drivel 1248.00/3,000 
FAN7371MXCT-ND. High Current High Side Gate Driver. 96 80 64 
FAN7371MXTR-ND High Current High Side Gate Driver. 1248.00/3,000 
FAN7380MXCT-ND Half Bridge Gate Driver. 1.14 BOURNE 70) 
FAN7380MXTR-ND Half Bridge Gate Driver. 1482.00/3,000 


FAN3227CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 1267.50/2,500 FAN7382M1XCT-ND High and Low Side Gate Drive 135 1.08 81 
FAN3227TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 117.98 78 FAN7382M1XTR-ND High and Low Side Gate Driver .. 2073.60/3,000 
FAN3227TMXTR-ND. Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1267.50/2,500 FAN7382MXCT-ND High and Low Side Gate Driver .. eee Wak 0 
FAN3228CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive: 135 113 .90 FAN7382MXTR-ND High and Low Side Gate Drive 1755.00/3,000 
FAN3228CMPXTR-ND —_ Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 1755.00/3,000 FAN7383M-ND Half Bridge Gate Driver 144° 120 96 
FAN3228CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drivel Evie OSin a78 FAN7383MXCT-ND Half Bridge Gate Driver. 144 120 96 
FAN3228CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 1267.50/2,500 FAN7383MXTR-ND Half Bridge Gate Driver 1872.00/3,000 
FAN3229CMPXCT-ND _ |Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 735 113 90 FAN7384MXCT-ND Half Bridge Gate Driver 128 102 7 
FAN3229CMPXTR-ND —_| Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 1755.00/3,000 FAN7384MXTR-ND Half Bridge Gate Driver 1958.40/3,000 
FAN3229CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 117-98 78 FAN7385M-ND Dual Channel High Side Gate Drive 144 120 96 
FAN3229CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 1267.50/2,500 FAN7385MXCT-ND Dual Channel High Side Gate Drive 144 120 96 
FAN3229TMPXCT-ND __|Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1.35113 .90 eee a put Shanna me Side Gate Drive : eee 
FAN3229TMPXTR-ND | Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 1755.00/3,000 : jallast Contro : : : 
FAN3229TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Drive 117.98 78 EAN oar BND eae Contiol Mi 16-S0P ° at 8.4073,000, 
cee iD Pe Teen Puen side Gate Drive parece ae FAN7544MXTR-ND Simple Ballast Controller. ~1365.00/3,000 
=I lono/stereo Audio Amp A ‘ u 4 % J 
f FAN7544N-ND Simple Ballast Controller. 99 83.66 
FAN3800MLP24XTR-ND [Mono/Stereo Audio Amp 1287.00/3,000 = 
FAN4070IL6X_F113CT-ND |High Side Current Senso 60 60 4 EEA ND ie pouet Supply output Moniorng i ; 15 a a ee 
FAN4010IL6X_F113TR-ND|High Side Current Sensor... 1275.00/5,000 wer Supply Putut Menkonng 16. Bae! 
FAN5031MPXCT-ND 8-Bi FAN7710N-ND Ballast Control IC for Compact Fluorescent Lamp. 1.75 140 1.05 
a -Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 2.70 2.16 1.68 4 
5 FAN7711MXCT-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp ... sk al 0 
FAN5031MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 4536.00/3,000 iG 
‘5 FAN7711MXTR-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp ... 1755.00/3,000 
FAN5032MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 2.70 2.16 1.68 
7 FAN7711N-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp 25a COMETS 
FAN5032MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 4536.00/3,000 FAN7842MXCT-ND High and Low Side Gate Driver 84 70 56 
FAN5032MXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 2.70 216 1.68 Hi A 5 iar: ‘ i } 
i FAN7842MXTR-ND High and Low Side Gate Drive 1092.00/3,000 
FAN5032MXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 4536.00/3,000 FAN8082DTFCT-ND Bidirectional DC Motor Driver 84 63 48 
enero cl Sah ia: - to ; ae Bi a ae ro an ' ae FAN8741GXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Drivel “56-SSOP-HS 2.00 1.60 1.20 
5 b -Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller 40/3, FAN8741GXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver -56-SSOP-HS 7040.00/1,000 
FANSOS9MXCT-ND High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for FAN8741MTFXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Drive 56-TSSOP-EP 1.88 1.50 1.13 
Multi-Voltage Platforms... 2.32 1.86 1.45 FAN8741MTFXTR-ND —_| Spindle Motor and 6-Channel Drive 56-TSSOP-EP 975.00/1,000 


FANSO59MXTR-ND 


FANSO66MXCT-ND 


High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for 
Multi-Voltage Platforms 
Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controle 


1311.98/1,000 


2.23 1.79 1.34 


FAN73832M-ND 
FAN73832N-ND 


Half Bridge Gate Driver. 
Half Bridge Gate Driver. 


1.08 I te 
Hale SE} 


FANSO66MXTR-ND 
FANS068MPXCT-ND 


Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller 
DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator .. 


1160.90/1,000 
1.58 1.26 95 


FAN5068MPXTR-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator .. 2419.20/3,000 
FAN5078D3MPXCT-ND |Complete ACPI Compliant Power Solution for 

DDR3 Memory System 1.68 1.34 1.01 
FAN5078D3MPXTR-ND |Complete ACPI Compliant Power Solution for 

DDR3 Memory System... 2572.80/3,000 
FAN5078MPXCT-ND DDR/ACPI Regulator Combo. 1.68 1.34 1.01 
FAN5078MPXTR-ND DDR/ACPI Regulator Combo. 2572.80/3,000 
FANS094MTCXCT-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter 450 3.60 2.80 


FD6M033N06-ND 60V/73A Synchronous Rectifier Module NEW! 5.76 461 3.89 
FD6M043N08-ND 75V/65A Synchronous Rectifier Module NEW! 6.02 402 3.39 
FD6MO045N06-ND 60V/60A Synchronous Rectifier Module NEW! -EPM-15 4.84 3.87 3.01 
FDC6301NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET . SSOT-6 42 340.25 
FDC6301NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET . SSOT-6 336.15/3,000 

FDC6303NCT-ND Digital FET, Dual N-Channel . SSOT-6 5 36 0.27 
FDC6303NTR-ND Digital FET, Dual N-Channel . SSOT-6 360.45/3,000 

FDC6330LCT-ND Integrated Load Switch . SSOT-6 63 48 36 
FDC6330LTR-ND Integrated Load Switch . SSOT-6 612.00/3,000 

FDC6331LCT-ND Integrated Load Switch . SSOT-6 18 59 44 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FIN3383MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 


FIN3383MTDXTR-ND 


FIN3384MTDXCT-ND 


Deserializer... -_ 56-TSSOP 

Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer... -_ 

Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 


Deserializer ... 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


248 1.98 1.54 
1402.50/1,000 


248 1.98 1.54 


FIN3384MTDXTR-ND 
FIN3385MTDXCT-ND 


FIN3385MTDXTR-ND 


Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer... -_ 

Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer... -_ 

Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer... 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


1402.50/1,000 
3.04 2.43 1.89 


1721.25/1,000 


FIN3386MTDXCT-ND 
FIN3386MTDXTR-ND 


FPF1003CT-ND 


Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer... ae 

Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer 

IntelliMAX™ Advancet 


56-TSSOP 


.56-TSSOP 


oad Management Products. 


3.04 2.43 1.89 


1721.25/1,000 
AON S204 


Reel® _LINEAR ICs (Continued) — RoHS Compliant 
SEMICONDUCTORS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FDC6331LTR-ND Integrated Load Switch 756.00/3,000 
FDG901DCT-ND Slew Rate Control Driver IC for P-Channel MOSFET $C70-5 Rye cil da 
FDG901DTR-ND Slew Rate Control Driver IC for P-Channel MOSFET 1257.00/3,000 
FDG6303NCT-ND Dual N-Channel, Digital FE 38 230), | 2 
FDG6303NTR-ND Dual N-Channel, Digital FE 259.20/3,000 
FDG6304PCT-ND Dual P-Channel, Digital FET. 5 36 0.27 
FDG6304PTR-ND Dual P-Channel, Digital FE 364.50/3,000 
FDG6322CCT-ND Dual N and P-Channel, Digital FET 43 35.26 
FDG6322CTR-ND Dual N and P-Channel, Digital FET 348.30/3,000 
FDG6323LCT-ND Integrated Load Switch .. 45 2060 2 
FDG6323LTR-ND Integrated Load Switch .. 364.50/3,000 
FDG6342LCT-ND Integrated Load Switch .. 48 39 = .29 
FDG6342LTR-ND Integrated Load Switch .. 388.80/3,000 
FDMF6700CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. 433 347 2.70 
FDMF6700TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 7276.50/3,000 
FDMF8700CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. 449 3.59 2.80 
FDMF8700TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 7537.32/3,000 
FDMF8704CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 428 342 2.66 
FDMF8704TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 7182.00/3,000 
FDMF8704VCT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 4.28 3.42 2.66 
FDMF8704VTR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 7182.00/3,000 
FDMF8705CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 3.40 2.73 2.12 
FDMF8705TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module 5719.14/3,000 
FDMS2380CT-ND Dual Integrated Solenoid Driver 11.45 10.32 9.15 


FDMS2380TR-ND 


Dual Integrated Solenoid Driver 


16981.25/2,000 


FHP3130IM8XCT-ND 


Single, High Speed Rail-to-Rail Amp 


1.02 85 68 


FHP3130IM8XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp. 1105.00/2,500 
FHP3130IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp. 1.02 85 68 
FHP3130IS5XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp. 1326.00/3,000 
FHP3131IL6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Am, 6-MicroPak 87 1358 
FHP3131IL6XTR-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp... 6-MicroPak 1848.75/5,000 
FHP3131IS6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Am, SOT-23-6 81 68 54 
FHP3131IS6XTR-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Am| SOT-23-6 1053.00/3,000 
FHP3132IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp. SOT-23-5 81 68 54 
FHP3132IS5XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp. SOT-23-5 1053.00/3,000 
FHPS194IM14XCT-ND 4:1 High Speed Mux... 14-8010 2.05 1.64 1.23 
FHP31941M14XTR-ND 4-SOIC 2624.00/2,500 
FHP3194IMTC14XCT-ND 4-TSSOP 153 1.22 .92 
FHP3194IMTC14XTR-ND 4-TSSOP 1952.00/2,500 
FHP3232IM8XCT-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 1.30 1.04 78 
FHP3232IM8XTR-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 1664.00/2,500 
FHP33501M14XCT-ND Triple, Voltage Feedback Amp 4-SOIC 125 1.00 75 
FHP3350IM14XTR-ND | Triple, Voltage Feedback Amp 4-SOIC 1600.00/2,500 
FHP3392IMTC24XCT-ND | Fixed Gain, Triple 2:1, High Speed Video Mu 4-TSSOP 245 1.96 1.47 
FHP3392IMTC24XTR-ND | Fixed Gain, Triple 2:1, High Speed Video Mu '4-TSSOP 3136.00/2,500 
FHP3430IM14XCT-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp . 1.60 1.28 96 
FHP34301M14XTR-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp . 2048.00/2,500 
FHP3430IMTC14XCT-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp . 1.60 1.28 96 
FHP3430IMTC14XTR-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp . 2048.00/2,500 
FHP34501M14XCT-ND Quad, Voltage Feedback Amp 145 116 87 
FHP34501M14XTR-ND Quad, Voltage Feedback Amp 1856.00/2,500 
FIN12ACGFXCT-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectio! Ssh 0 lats 
FIN12ACGFXTR-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializet 2880.00/3,000 
FIN12ACMLXCT-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserialize! 1.75 140 1.05 
FIN42ACMLXTR-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializet 2688.00/3,000 
FIN24CGFXCT-ND Low Voltage 24-Bit Bidirectional Serializer/Deserialize! 2.79 2.24 1.74 
FIN212ACMLXCT-ND. 12-Bit, Serializer/Deserializer 2.48 1.98 1.54 
FIN212ACMLXTR-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer 4158.00/3,000 


FIN224ACGFXCT-ND 
FIN224ACGFXTR-ND 


22-Bit, Bidirectional Serializer/Deseri: 
22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserialize! 


215) 92:20) avd 
4611.60/3,000 


FIN224ACMLXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserialize! 2.61 2.09 1.63 
FIN224ACMLXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserialize 4384.80/3,000 
FIN1001M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential D: 84 63 48 
FIN1001M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Drivet 819.00/3,000 
FIN1002M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Drives 84 63 48 
FIN1002M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Drives 819.00/3,000 
FIN1017K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Drive! 1.11 93 7. 
FIN1017K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Drives 1443.00/3,000 
FIN1018K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receive Leh) 93 7: 
FIN1018K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receive: 1443.00/3,000 
FIN1019MXCT-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receiver 130 1.04 78 
FIN1019MXTR-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receiver 1664.00/2,500 
FIN1022MXCT-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 5.00 4.00 3.38 
FIN1022MXTR-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 7875.00/2,500 
FIN1027AMXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Drive! 1.33 1.06.80 
FIN1027AMXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Drives 1696.00/2,500 
FIN1027K8XCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver .. 1352 13) 290) 
FIN1027K8XTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver ... 1755.00/3,000 
FIN1028MXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receive: 136) 113%) 290) 
FIN1028MXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receive 1462.50/2,500 
FIN1031MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Drive! 1.70 1.36 1.02 
FIN1031MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Drives 2176.00/2,500 
FIN1032MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receive: 1.70 1.36 1.02 
FIN1032MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receive: 2176.00/2,500 
FIN1047MTC-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Drive 1.70 1.36 1.02 
FIN1047MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Drivet 6-SOIC 1.70 1.36 1.02 
FIN1047MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Driver 6-SOIC 2176.00/2,500 
FIN1048MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Receiver...16-SOIC 1.98 1.58 1.19 
FIN1048MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Receive: 2528.00/2,500 
FIN1O049MTCXCT-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver. 1.98 1.58 1.19 
FIN1049MTCXTR-ND. LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver. 2528.00/2,500 
FIN1101K8XCT-ND LVDS Single Port High Speed Repeater 143° 41.14 86 
FIN1101K8XTR-ND LVDS Single Port High Speed Repeater 2188.80/3,000 
FIN1104MTC-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater 4.21 3.37 2.62 
FIN1104MTCXCT-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater 4.21 3.37 2.62 
FIN1104MTCXTR-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater 5890.50/2,500 


FIN1108MTD-ND 

FIN1108MTDXCT-ND 
FIN1108MTDXTR-ND 
FIN1215MTDXCT-ND 


LVDS 8 Port High Speed Repeater 
LVDS 8 Port High Speed Repeater 
LVDS 8 Port High Speed Repeater 
LVDS 21-Bit Serializer/Deserialize! 


439 3.51 2.73 

3.38 2.70 2.10 
1912.50/1,000 

4.21 3.37 2.62 


FIN1216MTDXCT-ND 
FIN1531MXCT-ND 
FIN1531MXTR-ND 
FIN1532MXCT-ND 
FIN1532MXTR-ND 


LVDS 21-Bit Serializer/Deserialize 
5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Drive: 


5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Drive: 6-SOIC 
5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver . 6-SOIC 
5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver . 6-SOIC 


4.21 3.37 2.62 

1:68) 1:50) ads 
2400.00/2,500 

2.06 1.65 1.24 
2640.00/2,500 


FPF1003TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products. 2379.00/5,000 
FPF1004CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products. 1.16 a) ne Wd 
FPF1004TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products. 2454.38/5,000 
FPF1005CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 88 PODI OO! 
FPF1005TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 858.00/3,000 
FPF1007CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 88 66 50 
FPF1007TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 858.00/3,000 
FPF1008CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 88 PODINEOU! 
FPF1008TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 858.00/3,000 
FPF1009CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 88 PODIEEOO! 
FPF1009TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch . 858.00/3,000 
FPF2000CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 83 16090! 
FPF2000TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 
FPF2001CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 83 {60 eo0! 
FPF2001TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 
FPF2002CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 83 Aa els 
FPF2002TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 
FPF2003CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 83 69 55 
FPF2003TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 
FPF2004CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 83 1695) 
FPF2004TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1072.50/3,000 
FPF2005CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 83 169.55 
FPF2005TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1072.50/3,000 
FPF2006CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 83 169), 755) 
FPF2006TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1072.50/3,000 
FPF2007CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 83 169) 755) 
FPF2007TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1072.50/3,000 
FPF2100CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 91 elon Gil 
FPF2100TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1181.70/3,000 
FPF2101CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1 76 61 
FPF2101TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1181.70/3,000 
FPF2102CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 91 Sion Gil 
FPF2102TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1181.70/3,000 
FPF2103CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 91 SiOmy Gil 
FPF2103TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1181.70/3,000 
FPF2104CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 83 66 
FPF2104TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2105CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 83.66 
FPF2105TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2106CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 POO UEOO: 
FPF2106TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2107CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 83.66 
FPF2107TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2109CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 83 66 
FPF2109TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2110CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 83 66 
FPF2110TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2116CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 83.66 
FPF2116TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 
FPF2123CT-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1.05 2080 10 
FPF2123TR-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1365.00/3,000 
FPF2124CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products. 1.05 88 .70 
FPF2124TR-ND. IntelliMAX™ Advanced Load Management Products. 1365.00/3,000 
FPF2140CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 99 83.66 
FPF2140TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 1287.00/3,000 
FPF2142CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 99 i083) 166) 
FPF2142TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 1287.00/3,000 
FPF2143CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 99 83 66 
FPF2143TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 1287.00/3,000 
FPF2144CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 99 83.66 
FPF2144TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 1287.00/3,000 
FPF2146CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 99 83 66 
FPF2146TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 1287.00/3,000 
FPF2147CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 

Reverse Current Blocking ..... 99 83 66 
FPF2147TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, 

Reverse Current Blocking 1287.00/3,000 
FPF2148CT-ND Full Function Load Switch .. 99 83.66 
FPF2148TR-ND Full Function Load Switch 1287.00/3,000 
FPF2163CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1.07 ‘SOl were: 
FPF2163TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1396.20/3,000 
FPF2164CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1.07 ‘SO0i were: 
FPF2164TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1396.20/3,000 
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Reel® LINEAR ICs (Continued) — RoHS Compliant 
SEMICONDUCTOR 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
FPF2165CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1.07 90 ei. 
FPF2165TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1396.20/3,000 
FPF2172CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Product: .Power33-6 1.20 1.00 .80 


FPF2172TR-ND 
FPF2180CT-ND 


IntelliMAX™ Advanced Load Management Product: . Power33-6 
Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 


1556.10/3,000 
LOT SON 72) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ill 25 100 
FSA1156P6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch 663.00/3,000 
FSA1157L6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch 6- MicroPak 68 51 39 
FSA1157L6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 1083.75/5,000 
FSA1157P6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch ..SC70-6 68 45 39 
FSA1157P6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch ..SC70-6 663.00/3,000 
FSA1256L8XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 

Low Icer “A” Option ... 8-MicroPak .90 75 ~~ 60 
FSA1256L8XTR-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 

Low Icer “A” Option ... 8-MicroPak 1593.75/5,000 
FSA1257L8XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 

Low Iccr “A” Option ... 8-MicroPak 96 2 254 
FSA1257L8XTR-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 

Low Iccr “A” Option ... 8-MicroPak 1530.00/5,000 
FSA1258L8XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 

Low Icer “A” Option ... 8-MicroPak 96 ee ey! 
FSA1258L8XTR-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 

Low Iccr “A” Option 8-MicroPak 1530.00/5,000 
FSA1259K8XCT-ND Low Voltage, 1-Ohm Dual SPST Analog Switch with 

Power Off Isolation 88 66 50 
FSA1259K8XTR-ND Low Voltage, 1-Ohm Dual SPST Analog Switch with 

Power Off Isolation S-8 858.00/3,000 
FSA2156L6XCT-ND Low Voltage SPST Analog Switc! icroPak 92 69 52 
FSA2156L6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Switc! 6-MicroPak 1466.25/5,000 
FSA2156P6XCT-ND Low Voltage SPST Analog Switc! 670-6 90 oO 60) 
FSA2156P6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Switc! 070-6 1170.00/3,000 
FSA2257L10XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPDT Bi 

Analog Switch ... 10-MicroPak 81 68 54 
FSA2257L10XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi 

Analog Switch . 10-MicroPak 1721.25/5,000 


FSA2257MUXCT-ND 


Low Row Low Voltage Dual 


FPF2180TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
FPF2182CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90 72 
FPF2182TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
FPF2183CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90 72 
FPF2183TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
FPF2184CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90 72 
FPF2184TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
FPF2186CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90 72 
FPF2186TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
FPF2187CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90.72 
FPF2187TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
FPF2193CT-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limit...6-WLCSP 1.16 AY ie 
FPF2193TR-ND. Full Function Load Switch with Adjustable Current Limit ...6-WLCSP 2454.38/5,000 
FPF2194CT-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limit...6-WLCSP 1.16 697 alt 
FPF2194TR-ND. Full Function Load Switch with Adjustable Current Limit ...6-WLCSP 2454.38/5,000 
FPF2195CT-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limit...6-WLCSP = 1.16 OTe 
FPF2195TR-ND. Full Function Load Switch with Adjustable Current Limit ... 6-WLCSP 2454.38/5,000 
FPF2213CT-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1.05 88.70 
FPF2213TR-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1365.00/3,000 
FPF2214CT-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1.05 88.70 
FPF2214TR-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1365.00/3,000 
FPF2215CT-ND Integrated Load Switch wit 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1.05 88.70 
FPF2215TR-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW! MicroFET-6 1365.00/3,000 
FPF2223CT-ND Integrated Load Switcl 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1.08 90.72 
FPF2223TR-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1404.00/3,000 
FPF2224CT-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1.08 90 72 
FPF2224TR-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW! MicroFET-6 1404.00/3,000 
FPF2225CT-ND Integrated Load Switch with Adj. 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1.08 OMe 
FPF2225TR-ND Integrated Load Switch with Adj. High Precision 

Current Limit NEW!.. MicroFET-6 1404.00/3,000 
FPF2500CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1.02 85 = .68 
FPF2500TR-ND. Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1326.00/3,000 
FPF2502CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 = 1.05 88 10 


FPF2503CT-ND 
FPF2503TR-ND 
FPF2504CT-ND 
FPF2505CT-ND 
FPF2505TR-ND 


Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection . 
Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 
Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 
Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection . 
Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection . 


1O2TRR SS EES: 
1326.00/3,000 

102 «85 ~—68 

1.02 85 68 
1326.00/3,000 


FPF2506CT-ND 
FPPO6RO01-ND 
FS6X0420RJXCT-ND 
FS6X0420RJXTR-ND 
FS6X0720RJXCT-ND 


Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection . 
75V, 60A Synchronous Rectifier Modul 
FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 
FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 
FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 


igi OSES 
7.00 5.60 4.73 
2.36 1.89 1.47 
1092.00/800 
245 1.97 1.53 


Analog Switch ae 86 we aye 
FSA2257MUXTR-ND Low Row Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 

Analog Switch 1482.00/4,000 
FSA2267AMUXCT-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 1.14 OST 6 
FSA2267AMUXTR-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 1976.00/4,000 
FSA2267L10XCT-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch . 10-MicroPak 18 (bye 
FSA2267L10XTR-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch . 10-MicroPak 1657.50/5,000 
FSA2268TUMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 0-UMLP 84 63 48 
FSA2268TUMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 0-UMLP 1338.75/5,000 
FSA2268UMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 0-UMLP 84 63 48 
FSA2268UMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 0-UMLP 1338.75/5,000 
FSA2269L10XCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc . 10-MicroPak 84 210), 256) 
FSA2269L10XTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc . 10-MicroPak 1785.00/5,000 
FSA2269TSL1OXCT-ND _}0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc . 10-MicroPak 81 68 54 
FSA2269TSL1OXTR-ND }0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc . 10-MicroPak 1721.25/5,000 
FSA2269TSUMXCT-ND _}0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 81 68 54 
FSA2269TSUMXTR-ND _|0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc! 1721.25/5,000 
FSA2269UMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 84 s10) 56! 
FSA2269UMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 1785.00/5,000 
FSA2270TUMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc .90 75) 60) 
FSA2270TUMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 1950.00/5,000 


FSA2271TUMXCT-ND 
FSA2271TUMXTR-ND 


0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 
0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 


126° 1,000.75 
3125.00/5,000 


FS6X0720RJXTR-ND 
FS6X1220RJXCT-ND 
FS6X1220RJXTR-ND 
FS6X1220RTYDTU-ND 
FS7M0880TU-ND 


FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 
FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 
FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 
FPS™ for Off-Line DC/DC Converter: 
800V, 8A Power Switch. 


1133.60/800 
259 2.07 1.61 

1196.00/800 
2.25 1.80 1.40 
2.93 2.34 1.82 


FSA2357BQXCT-ND 
FSA2357BQXTR-ND 
FSA2357MTCXCT-ND 


Low Row 3:1 Analog Switch. 
Low Row 3:1 Analog Switch. 
Low Row 3:1 Analog Switch. 


.14-TSSOP 


1.05 88 70 
1365.00/3,000 
1.05 88 = .70 


FS7M0880YDTU-ND 
FSA110K8XCT-ND 


FSA110K8XTR-ND 


800V, 8A Power Switch. 
USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with Negative 
Signal Capability and Built-in Termination . 
USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with ‘Negative 
Signal Capability and Built-in Termination 


2.93 234 1.82 
eit 93 74 
1443.00/3,000 


FSA2357MTCXTR-ND Low Row 3:1 Analog Switch. .14-TSSOP 1137.50/2,500 
FSA2367BQXCT-ND 0.75-Ohm Low Ron Triple SPDT, Negative Swing Audio 

Source Switch... my vel) 93.74 
FSA2367BQXTR-ND 0.75-Ohm Low Ron Triple SPDT, Negative Swing Audio 

Source Switch... 1443.00/3,000 


FSA2367MTCXCT-ND 
FSA2367MTCXTR-ND 


0.75-Ohm Low Row Triple SPDT, Negative Swing Audio 
Source Switch... 14-TSSOP 
0.75-Ohm Low Ron Triple SPDT, Negative Swing Audio 


1.50 1.20 .90 


FSA110UMXCT-ND 
FSA110UMXTR-ND 


USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with Negative 
Signal Capability and Built-in Termination . .. 10-UMLP 
USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with ‘Negative 


italid 93 74 


Signal Capability and Built-in Termination . 10-UMLP 2358.75/5,000 
FSA201L10XCT-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative 

Signal Capability 1.41. #118 94 
FSA201L10XTR-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative 

Signal Capability 2996.25/5,000 


FSA201MUXCT-ND 
FSA201MUXTR-ND 


USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative 
Signal Capability 
USB2.0 Full Speed and Audio Switch wi 


1.75 1.40 1.05 


Signal Capability 3584.00/4,000 
FSA203BQXCT-ND Multimedia High Speed USB, Video, and: Negative Swing 

Audio Switch with Video Amp/Filter. 2.00 1.60 1.20 
FSA203BQXTR-ND Multimedia High Speed USB, Video, 

Audio Switch with Video Amp/Filter ae 3072.00/3,000 
FSA203MTCXCT-ND Multimedia High Speed USB, Video, and Negative Swing 

Audio Switch with Video Amp/Filter 2.00 1.60 1.20 
FSA203MTCXTR-ND Multimedia High Speed USB, Video, and Negative Swing 

Audio Switch with Video Amp/Filter 2560.00/2,500 


FSA221L10XCT-ND 
FSA221L10XTR-ND 


USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 

Negative Signal Capability... 10-MicroPak 
USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 

Negative Signal Capability... 10-MicroPak 


114 95 76 


2422.50/5,000 


Source Switch... -14-TSSOP 1920.00/2,500 
FSA2380BQXCT-ND Low Ron 3:1 Negative Swing Audio Source Switch. 14-DQFN 1.50 1.20 .90 
FSA2380BQXTR-ND Low Ron 3:1 Negative Swing Audio Source Switch. 14-DQFN 2304.00/3,000 
FSA2380MTCXCT-ND Low Row 3:1 Negative Swing Audio Source Switch. -14-TSSOP 1.50 1.20 .90 
FSA2380MTCXTR-ND Low Ron 3:1 Negative Swing Audio Source Switch. .14-TSSOP 1920.00/2,500 
FSA2457UMXCT-ND Dual DPDT, 5-Ohm Analog Data Switch NEW! 93 218) 62) 
FSA2457UMXTR-ND Dual DPDT, 5-Ohm Analog Data Switch NEW! 1976.25/5,000 
FSA2567MPXCT-ND Low Power, Dual SIM Card Analog Switch 125° 1100 da) 
FSA2567MPXTR-ND Low Power, Dual SIM Card Analog Switch 1920.00/3,000 
FSA3157P6XCT-ND Low Voltage SPDT Analog Switc 39 02 122) 
FSA3157P6XTR-ND Low Voltage SPDT Analog Switc 306.00/3,000 
FSA3357K8XCT-ND Low Voltage SP3T Analog Switch ... 715 6350) 
FSA3357K8XTR-ND Low Voltage SP3T Analog Switch .. 975.00/3,000 
FSA4157AL6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch... 68 oil 39 
FSA4157AL6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. 1083.75/5,000 
FSA4157AP6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. 50 38.29 
FSA4157AP6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. 487.50/3,000 
FSA4157L6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch .. 6- MicroPak 68 51 39 
FSA4157L6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch .. 6-MicroPak 1083.75/5,000 
FSA4157P6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. ..8C70-6 50 38 29 
FSA4157P6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. SC70-6 487.50/3,000 
FSA4159P6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. 070-6 716 57 AB 
FSA4159P6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. 070-6 741.00/3,000 
FSA5157L6XCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switc 6-MicroPak 18 59 =«A4 


FSA5157L6XTR-ND 


0.4-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak 


1243.13/5,000 
937 


FSA221MUXCT-ND 
FSA221MUXTR-ND 
FSA221UMXCT-ND 


USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
Negative Signal Capability... 
USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
Negative Signal Capability... 
USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
Negative Signal Capability... 


114 95 76 
1976.00/4,000 
1.93 1.54 1.16 


FSA221UMXTR-ND 


FSA1156L6XCT-ND 
FSA1156L6XTR-ND 
FSA1156P6XCT-ND 


USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
Negative Signal Capability... 


Low Ron Low Voltage SPST Analog Switc! 6-N icroPak 
Low Ron Low Voltage SPST Analog Switc! 6-MicroPak 
Low Ron Low Voltage SPST Analog Switc! ...SC70-6 


4812.50/5,000 
68 61 .39 

1083.75/5,000 
As gil sh) 


FSAL200QSCXCT-ND WB Quad 2:1 Analog Mux/Demux Switch . 16-QSOP_ 1.11 
FSAL200QSCXTR-ND WB Quad 2:1 Analog Mux/Demux Switch .. 1202.50/2,500 
FSAV331QSCXCT-ND Dual Channel 4:1 Video Switch 93 ef On 162) 
FSAV331QSCXTR-ND Dual Channel 4:1 Video Switch 1007.50/2,500 
FSAV332QSCXCT-ND Quad Video Switch with Individual Enables 93 78 62 
FSAV332QSCXTR-ND Quad Video Switch with Individual Enables 1007.50/2,500 
FSAV430BQXCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 1:26! 1,05) (84! 
FSAV430BQXTR-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 1638.00/3,000 


FSAV430QSCXCT-ND 
FSAV430QSCXTR-ND 
FSAV450QSCXCT-ND 


Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 
Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 
800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 


1.26 1.05 .84 
1365.00/2,500 
1.44 1.20.96 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LINEAR ICs (Continued) 


Description Pkg. 


RoHS Compliant 


Price Each 
il 25 100 


FSAV450QSCXTR-ND 
FSCQO765RTYDTU-ND 


FSCQ1265RTYDTU-ND 


800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-QSOP 
Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 

Switching Converter .. 
Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 


1560.00/2,500 
1.88 1.50 1.13 


Switching Converter .. 240 1.92 1.44 
FSCQ1565RTYDTU-ND | Green Mode Power Switch for Quasi- Resonant 

Switching Converter Sroon 270 eee 0) 
FSFR2100-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Convertel 5.60 448 3.78 
FSQ0165RL-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter .. 1:20) 1100" 280) 
FSQ0165RN-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter .. 20 00280) 


FSQ0265RL-ND 
FSQ0265RN-ND 
FSQ0365RL-ND 
FSQO565RWDTU-ND 


Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter .. 
Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter .. 
Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter ... 
Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 


1:25) 1009-75 
1.25 100.75. 
1.35 1.08 81 


Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
MB2STR-ND Bridge Rectifier 341.70/3,000 
MB4SCT-ND Bridge Rectifier AT ava 
MB4STR-ND Bridge Rectifier 372.30/3,000 
MB6SCT-ND Bridge Rectifier AT Ai) aval 
MB6STR-ND Bridge Rectifier ... 372.30/3,000 
MC78LO5ACD-ND 5V, 5% 3- Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . 40 200 28 
MC78LO5ACPFS-ND 5V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . 32 .26 18 
MC78LO8ACP-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . 40 32 22 
MC78L15ACPFS-ND 15V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulato: AO ae 22 
MC78MOS5CDTXCT-ND 5V, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 50 40 30 
MC78MOSCDTXTR-ND | 5V, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 280.00/2,000 
MC78MOSCTFS-ND 5V, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 53. 40 30 


MC78TOSCTFS-ND 
MC78T12CTFS-ND 
MC78T15CTFS-ND 


5V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulato! 
12V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 
15V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 


a 7 MC7812ECT-ND 12V, 1A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 50 40 30 
SET Peer ae (0 = ThE 4 = MC7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulato 53 40 30 
FSQ311L-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 96 80 64 Mer ae H ay ie Sle i” ae eee pee = Be a 
FSQ321-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 75 63 50 7915 SV, 4% 3-Terminal egative Voltage Regulator 5 é 
FSQ321L-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 75 6.63 = 50 MM74HCU04MXCT-ND__|Hex Inverter. 38.3022 
FSQ510-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter sl 163) 250 MM74HCU04MXTR-ND | Hex Inverter. 216.00/2,500 
FSQ510H-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 7 63 50 MMBFJ112CT-ND N-Channel Switch: 239) eal 22 
FSSDO6BOXCT-ND SD/SDIO and MMC Two-Port Mux 238 190 1.43 MMBFJ112TR-ND N-Channel Switch SOT-23 260.82/3,000 
FSSDO6BOXTR-ND SD/SDIO and MMC Two-Port Mux 3648.00/3,000 QRE1113GRCT-ND Reflective Object Sensor MD 69 52 39 
FST16233MTD-ND 16-to-32-Bit Mux/Demux Bus Switch 1.20 1.00 80 QRE1113GRTR-ND Reflective Object Sensor 230.09/1,000 
FSUSBIILI0XCT-ND__| Low Power Full Speed USB (12Mbps) Swite 1.23 1.03 __ 82 SCAN18245TSSC-ND | Tri-State Non-Inverting Transceiver 810 6.48 5.47 
FSUSB11L10XTR-ND Low Power Full Speed USB (12Mbps) Switch.. 2613.75/5,000 $G6518DZ-ND LCD Power Supply Supervisor... 63 48 36 
FSUSB20MUXCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1.35 113 90 
FSUSB20MUXTR-ND | LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 2340.00/4,000 ——— 
FSUSB22BQXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . bebe OO 75: FAIRCHIL W DROPOUT REGULA RS 
FSUSB22BQXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1920.00/3,000 RoHS Compliant 
FSUSB22QSCXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1.25 100 75 Price Eache: 
FSUSB220SCXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1600.00/2,500 Description 1 25 100 
FSUSB30L10XCT-ND | LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 141118 94 : . 
FSUSB30L10XTR-ND — |LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 2996.25/5,000 FAN1086M-ND Adjustable, 1.5A LDO Linear Regulator. 102 85 68 
FSUSB30MUXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 141.118 94 FAN1086M33-ND 3.3V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulatot 1.02.85 68 
FSUSB30MUXTR-ND [LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 2444,00/4,000 EANIOSEM 285 NE 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator Ozer ome ce 
FSUSB30UMXCT-ND —_| LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 141 118 94 FAN1S40BMPXCT-ND —_/3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current 102) 85 68 
FSUSB30UMXTR-ND. LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 2996.25/5,000 FAN1540BMPXTR-ND. 3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current 1326.00/3,000 
FSUSB31K8XCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 141 118 94 FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator... 68 St 39 
FSUSB31K8XTR-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1833.00/3,000 FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator. 663.00/3,000 
FSUSB31L8XCT-ND CP Dual SPST HS USB 2.0 (480Mbps) Switch. B-MicroPak 141 118 94 FAN2500S25XCT-ND —|2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulato 68 51 .39 
Se iS Due ae e (as0Mone) Soc ee Mictobe j Parra FAN2500S25XTR-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulato 663.00/3,000 
is -POl 3 ps) switcl }-MicroPat r H FS zt 
FSUSB40L10XTR-ND —_| LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 0-MicroPak 2996.25/5,000 Ee 20S 2 SACRE an 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulato SEES ese 
FSUSB40UMXCT-ND _| LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-UMLP 1.93 1.54 116 FAN2500S28XTR-ND ——_/2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulato 663.00/3,000 
FSUSB40UMXTR-ND [LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 7812.50/5,000 FAN2500S30XCT-ND —_|3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulato 6 ot 8d 
FSUSB42UMXCT-ND _| LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 141 118 94 FAN2500S30XTR-ND/)3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulato 863.00/3,000 
FSUSB42UMXTR-ND —_| LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 2996.25/5,000 FAN2500S33XCT-ND ——_/3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator 68 51 39 
FSUSB46K8XCT-ND High-Speed USB 2.0 (480Mbps) DPST Switch NEW! 141118 94 FAN2500S33XTR-ND__|3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulato! 663.00/3,000 
FSUSB46K8XTR-ND High-Speed USB 2.0 (480Mbps) DPST Switch NEW! 1833.00/3,000 FAN2560UC13XCT-ND —_|1.3V, 350mA, Fast Transient Response LDO Reg. coh eZ 
FXL2TD245L10XCT-ND | Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator .. 1.23 1.03.82 FAN2560UC13XTR-ND | 1.3V, 350mA, Fast Transient Response LDO Reg. 1443.00/3,000 
FXL2TD245L10XTR-ND | Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator. 2613.75/5,000 FAN2560UC15XCT-ND —_|1.5V, 350mA Fast Transient Response LDO Reg ileal 93.74 
ESATO a SBOCE ND oy Voltage Due Supply qt ome Transit os a oe aay FAN2560UC15XTR-ND —|1.5V, 350mA Fast Transient Response LDO Reg 1443.00/3,000 
-| ow Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator .. 00/3, -| 
FXL4245MPXCT-ND __| Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator. 138 115 92 Peete aI output Saat apes ~ = & 2 
FXL4245MPXTR-ND Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator... 1794.00/3,000 LP2951CMXFSTR-ND Adj. Micro Power Voltage Regulator . i 447.00/3 000 
FXLH1T45L6XCT-ND Low Voltage 1-Bit Bi-Directional Level Translator 96.72 54 RC1117DXCT.ND 1A. Adjustable LDO Linear Regulator. 117-9878 
FXLHIT45L6XTR-ND —_| Low Voltage 1-Bit Bi-Directional Level Translator 6-MicroPak 1530.00/5,000 i RONSIABIC EA me UrEtOr : . : 
FXLH42245MPXCT-ND | Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator. 4-MLP 1.38 115 92 RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LOO Linear Regulator . 1267.50/2,500 
FXLH42245MPXTR-ND__| Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator. 4-MLP 1794.00/3,000 RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 80.67 _—=-54 
FXLP34P5XCT-ND Single Bit Uni-Directional Translator $C70-5 84 «66348 RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulato! 96 80 64 
FXLP34P5XTR-ND Single Bit Uni-Directional Translator SC70-5 819.00/3,000 RC1117S285TCT-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator... 62 AT 36 
GTLP16617MTDXCT-ND | 17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceivel 4.95 3.96 3.08 RC1117S285TTR-ND —|2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulatoi 507.00/2,500 
GTLP16617MTDXTR-ND |17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceive: 2805.00/1,000 RC1585M15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 1.08 S072 
KA723-ND Precision Voltage Regulator....... 52 el) 320) 
KA7805ETU-ND 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator 50 40 30 ——— 
KSC5305DTU-ND High Voltage High Speed Power Switch 68 Ge kk) FAIRCHIL 
LM78LOSACZFS-ND 5V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulato TO-92 ae 26.18 sucoeeo en 
LM78L12ACZFS-ND 12V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator. 32 260.18 Price Each> 
LM78MOSCTFS-ND 5V, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulato! 50 40 30 Part No Description 1 25 100 
LM79LO5ACZFS-ND 5V, 3-Terminal 0.1A Negative Voltage Regulato 40 roo 22 Gj 5 ji 
LM311MES-ND 0°G-70°C Single Comparator. 5 36087 we eo ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 3.12 252 2.04 
LM314NES-ND 0°C-70°C Single Comparator. ‘45 ‘36 27 5HSO1EM8-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 4.29 347 2.81 
LM317LMFS-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulato 40 32 24 NM95HSO1N-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 3.90 3.15 2.55 
LM317LZ-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulato Asa 4 NM95HSO1N14-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 3.90 3.15 2.55 
LM317MDTXFSCT-ND _ [0.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulato 483627 NMOSSOZEN:ND Roling Code Generator High Temp (XTAL OSC 420 S281 
LM317MDTXFSTR-ND 0.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulato! 320.00/2,000 NM95HS02N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC)............. ge) Skiky 2k) 
LM317TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulato AB nel) NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) .. 3.90 3.15 2.55 
LM319MXFSCT-ND 5V, Dual Comparator. 48 38 = .29 
LM319MXFSTR-ND 5V, Dual Comparator. 384.00/3,000 ——— 
LM336Z25-ND 2.5V, Programmable Shunt Regulato ne ee FAIRCHIL| 
LM336Z5-ND 5V, Programmable Shunt Regulator. 36 30) 21 
LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator -60 45 34 
MasANES ND pe Sued Gomparatar ad on a al Description Pkg. 1 25 100 
- °C-70°C Quad Comparato! r § ; 7 
LM33OMXFSCT-ND 0°C-70°C Quad Comparatoi 2D 3333 LF347NFS-ND 4Mkz, High Speed —_ JFet Op Amp 68 oil 39 
LM339MXFSTR-ND 0°C-70°C Quad Comparato 282.00/3,000 sete stl) Single JFet Op Amp*.. a) ley 
LM339NFS-ND 0°C-70°C Quad Comparato i) 62 EFos3NFS:ND 4MHz Dual JFet Op Amp Source 
LM350TFS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adj ‘86.6549 LM324AMFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp . 44 3625 
LM393AN-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator (oO O22? LM324ANFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp . 463726 
LM393MFS-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 4 34. 24 LM324MFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp. AV 34.23 
LM393MXFSCT-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 38 BOO 22: LM324NFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp. 39 £32) 22 
LM393MXFSTR-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 258.00/3,000 LM358AMFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp .. 3831 
LM393NFS-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 40 rO2u 22) LM358ANFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp... 39 32 22 
LM431ACZFS-ND Programmable Shunt Regulator. AE vail ak LM358MFS-ND. 0°C-70°C Dual Op Amp A3 34 = 24 
LMS55CMFS-ND Single Time A436 25 LM358MXFSCT-ND 0°C-70°C Dual Op Amp* Re 
ieee one eaale Wine 4 eB = LM358MXFSTR-ND 0°C-70°C Dual Op Amp* 258.00/3,000 
LM2901NFS-ND Quad Comparator 45 36 27 eee ee ae Sa i on 2 
LM2903MFS-ND Dual Differential Comparator. AO .33 22 LM1458NFS-ND Dual 0 i 
- - p Amp 55 A4 33 
LM2903NFS-ND Dual Differential Comparator. Al 34 23 ara; 
LM7805ACT-ND 0°C-125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator 45° 36 «27 LM2902NFS-ND -40°C-85°C Quad Op Amp 48 3927 
LM7805CT-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . 45 3627 LM2904MFS-ND Dual Op Amp 40 33.22 
LM7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator 49 40 30 LIM2904NFS-ND Dual Op Amp SSA 23 
MB2SCT-ND Bridge Rectifier 44 36.25 


* RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PFC/PWM CONTROLLERS Digi-Key Price Each 


RoHS Compliant Part No. Description Pkg. 1 25 100 

Digi-Key Price Each FSAM15SM60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 17.76 16.58 15.40 

Part No. Description 1 25 100 FSAM20SH60A-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 21.40 19.98 18.55 

= FSAM20SL60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 23.54 21.98 20.41 

SEO TEC Meare Current ee Suite _ eu Ae eam we FSAM20SM60A-ND SPM™, G00V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 19.90 18.58 17.25 

PANT MES CHANG adie Aen LaNGIE Cireai hia a Se Pu Bicenen Mtr OMRIRGE FSAM30SH60A-ND SPM™, G00V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 

FAN2012MPXTR-ND Adj. 154 Low Voll Current Mode Syne. PWM Buck Reg ~"4716.00/3,000 FSAM30SM60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 23.12 21.58 20.04 

FAN2013MPXCT-ND 2A Low Volt. Current Mode Sync, PWM Buck Reg 125 100 75 FSAM75SM60A-ND SPM™, 600V-75A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-CA 64.50 60.20 55.90 

FANO13MPXTACND 3h Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg 7950.0078,000 FSB50250SCT-ND SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 6.60 5.28 4.46 
FAN4800IMXCT-ND _| Low Start Up Current PEC/PWM Controller. “16-SOIC 2.00 1.60 1.20 EeBSD AOSD SPM DO0V-208, 3° ChaselGBT Inverter Bridge ..i2c: SEMES: BA iE EArt 

FAN4800IMXTR-ND Low Start Up Current PFC/PWM Controlle 1040.00/1,000 FSB50325SCT-ND SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 6.05 4.84 4.09 
FAN4803CP1-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency... 275 220 171 FSB50325STR-ND SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 1769.85/450 

FAN4803CP2-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency 2.75 920) Alri FSB50450SCT-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 7.15 5.72 4.83 
5 FSB50450STR-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 2091.38/450 

ESS oN Spans comet ene pee Sera ae ata FSB50450T-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase FRFET Inverter..... SPM23-AC 8.25 6.60 5.57 


BSOIC 2.93 234 1.82 FSB50550T-ND SPM™, 500V-3.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-AC 7.70 6.16 5.20 


FAN4803CS2XCT-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency 


FAN4803CS2XTR-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency 4095.00/2,500 FSB50825TB-ND SPM™, 250V-8A, 3-Phase FRFET Inverter NEW! SPM23-CD 6.16 493 4.16 
FAN4810MXCT-ND PFC Controller... a 1.88 1.50 1.13 FSBB15CH60BT-ND Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT 

FAN4810MXTR-ND PFC Controller 2400.00/2,500 Inverter Bridge.. .. SPM27-EC 17.53 16.36 15.20 
FAN4810N-ND. PFC Controller 1.88 1.50 1.13 FSBB20CH60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA 16.17 15.10 14.02 
FAN4822IN-ND ZVS Average Current PFC Controller 5.60 448 3.78 FSBB20CH60C-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CC 17.43 16.27 15.11 
FANSO26MTCXCT-ND Dual DDR/Dual Output PWM Controller 1.95 1.56 1.17 FSBB20CH60F-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA 17.12 15.98 14.84 
FANSO26MTCXTR-ND__|Dual DDR/Dual Output PWM Controller 2496.00/2,500 FSBB30CH60-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EA 21.95 20.49 19.02 
FANSO99MTCXCT-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller 213 1.70 1.28 FSBB30CH60C-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EC 22.05 20.58 19.11 
FAN5099MTCXTR-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller 2720.00/2,500 FSBB30CH60F-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EA 22.70 21.19 19.67 
FAN5234QSCXCT-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller ... ete slate 84 FSBF10CH60B-ND Motion-SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT 

FAN5234QSCXTR-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller ... 1792.00/2,500 Inverter Bridge. SPM27-JA 13.59 12.24 10.86 
FAN5236MTC-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller. 259 2.07 1.61 FSBF10CH6O0BT-ND Motion-SPM™. 600V-10A. 3-Phase IGBT 

FANS236MTCXCT-ND [Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller...28-TSSOP 259 207 1.61 Inverter Bridge... ’ SPM27-JA 12.83 11.55 10.25 
FANS5236MTCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller... 28-TSSOP 3622.50/2,500 FSBF15CH60BT-ND Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT 

FAN5236QSCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller. 2.28 1.82 1.37 i z 

FAN5236QSCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller. 2912.00/2,500 FSBF3CH60B-ND Ne ears 3-Phase IGBT iain ies) IRS) 
FAN6520AMXCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller ... 83 69 55 2 SPM27-JA 11.03 9.93 8.81 


Inverter Bridge. 
5 BS 7 800 FSBF5CH60B-ND Motion-SPM™, GOOV-5A, 3-Phase IGBT 
J : Inverter Bridge. 


FAN6520AMXTR-ND Single Sync. Buck PWM Controlle: 


FAN7527BMXCT-ND PFC Controller -SPM27-JA 11.80 10.62 9.42 


EAN SBME ND Eee contrat 44 cacy FSBS10CH60-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-BA 12.77 11.51 10.20 
FaReea aan Dial Ol Htcal Gondtetioa Wada PES GaRtralky it oS FSBS15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge.........SPM27-BA 15.33 13.80 12.24 


FAN7528MXCT-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller. tot 93 74 

FAN7528MXTR-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller. 1202.50/2,500 FAIRCHILI . 
FAN7529N-ND Critical Conduction Mode PFC Controller . 6 8 = ECIALIZED ICs — RoHs Compliant 
FAN7530MXCT-ND Critical Conduction Mode PFC Controller .. 1.33 1.06 .80 Digi-K Pree EAC: 
FAN7530MXTR-ND Critical Conduction Mode PFC Controller . 2035.20/3,000 Rene Meanie aos Haan 
FAN7530N-ND Critical Conduction Mode PFC Controller .. 1.33 1.06 .80 - H 

FAN7554-ND Versatile PWM Controller. 80 60 45 100324QC-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translator. 5.70 4.56 3.85 


FAN7554D-ND. Versatile PWM Controlle 78 65 = 52 100325QC-ND Low Power Hex ECL-to-TTL Translator. 5.70 4.56 3.85 
FAN7554DTFCT-ND Versatile PWM Controlle 78 65 = 52 FSHDMI04MTDX-ND Wide Bandwidth Differential Signaling HDMI Switch.........48-TSSOP 2.23 1.78 1.34 
FAN7554DTFTR-ND Versatile PWM Controller. 845.00/2,500 FSHDMIO8MTDXCT-ND | Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC. .56-TSSOP 2.52 2.02 1.57 


FAN7601GXCT-ND Green Current Mode PWM Controle! 78 65. 52 FSHDMIO8MTDXTR-ND | Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC .56-TSSOP 1568.00/1,000 
FAN7601GXTR-ND Green Current Mode PWM Controlle 1014.00/3,000 FSTD3306L8XCT-ND 2-Bit Low Power Bus Switc! 8-MicroPak 1.20 1.00 80 
FAN7601MXCT-ND Green Current Mode PWM Controlle: 96 12 54 FSTD3306L8XTR-ND 2-Bit Low Power Bus Switc! 8-MicroPak 2550.00/5,000 
FAN7601MXTR-ND Green Current Mode PWM Controlle: 936.00/3,000 FXL2T245L10XCT-ND Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Transat -10-MicroPak = 1.14 95) 76 
FAN7601N-ND Green Current Mode PWM Controle A aS FXL2T245L10XTR-ND —_| Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translato . 10-MicroPak 2422.50/5,000 
FAN7602BMXCT-ND Green Current Mode PWM Controlle! .80 60 45 FXL4T245BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translato 14-DQFN 1.23 1.03 .82 
FAN7602BMXTR-ND Green Current Mode PWM Controle 650.00/2,500 FXL4T245BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translato! 14-DOFN 1599.00/3,000 
FAN7602BN-ND Green Current Mode PWM Controle 80 60 45 FXL5T244BOXCT-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translato! 14-DOFN 1.23 1.03 82 
FAN7602MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 84 FXL5T244BOXTR-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translato 14-DQFN 1599.00/3,000 
FAN7602MXTR-ND Green Current Mode PWM Controlle 1365.00/2,500 FXLP34L6XCT-ND Single Bit Unidirectional Translator i 84 «638 
FAN7602N-ND Green Current Mode PWM Controle 1.26 1.05 .84 FXLP34L6XTR-ND Single Bit Unidirectional Translator 1338.75/5,000 
FSDMO465REWOTU-ND alee Mote Power Switch, Integrated PWM and ay ae FXLP34P5XCT-ND Single Bit Unidirectional Translator 84.63—AB 
ense : ; : i it Unidirecti 
i FXLP34P5XTR-ND Single Bit Unidirectional Translator 819.00/3,000 
BS DROS ESR E NDIA Dg Greer Made Power Switch, Integrated PWM and Wage dep aae ML4425CSXCT-ND Sensorless BLDG Motor Controller 875 7.88 6.99 
= = : 2 ML6428CS2XCT-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed 

FSQ0170RNA-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and SenseFET .....8-Dip 90 75 60 Composite Output 401 3.21 2.50 
FSQ0270RNA-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and SenseFET ip 1.02 85 68 ML6428CSaXTR-ND $.Video Filter and 75-Ohm Line Dri ith S q - : : 
FSQ311-ND Green Mode Power Switch, for Quasi-Resonant Operation. 96 80 ©.64 ea eo rl out Peers We ame 8-SOIC 607.00/2,500 
FSQO365RN-ND Green Mode Power Switch, for Quasi-Resonant Operation. 135 1.08 81 OMposite OULPUL oe Sane 
FS00370RNA-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and SenseFET 1.26 1.05 84 Pend hi Mino AC IAN Diag) Universal Serial Bus Transceiver -14TSSOP Lope comme 
ML4800CP-ND PFC/PWM Ci USBIT11AMTCXTR-ND | Universal Serial Bus Transceiver .14-TSSOP 812.50/2,500 

; mnTollsy Gomme; BS TE AGA USBITI1AMXCT-ND | Universal Serial Bus Transcei 14-S0IC 6350 
ML48001P-ND PFC/PWM Controller Combo. Di PA) isi = HIVETS eee US STanscever z ied ui 
ML4821CP-ND Power Factor Controller .... 495 3.96 3.08 USB1T11AMXTR-ND Universal Serial Bus Transceiver 14-SOIC 812.50/2,500 
ML4824CP1-ND PFC/PWM Controller Combo. Suh BLY BRI USB1T1103MHXCT-ND —|USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulato -16-MLP) 1.08 $90 8.72 
ML4824CP2-ND. PFC/PWM Controller Combo. 731 5.85 4.55 USB1T1103MHXTR-ND {USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator... -16-MLP 1404.00/3,000 
ML4824/P1-ND PFC/PWM Controller Combo. 3.15 2.52 1.96 
ML4826CP2-ND PFC and Dual Output PWM Controller Combo . 540 432 3.36 S-WETsy= aS) 
ML4841CP-ND Variable Feedforward PFC/PWM Controller Combo. 6.64 5.31 4.13 
——_—_—_——_———— Digi-Key = Price Each 
FAIRCHILD RF POWER AMP MODULES — Fols Compliant Part No. Description b 25 100 
Seconee eo PS Series ss—i(‘isSs‘*@™r 
Digi-Key Price Each Surface Mount Product 


Part No. Description Pkg. ul 25 100 


RMPA1959CT-ND PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ eZ SOOM SSCL Dame ovale input NAND Gate. See HNT te 

Power AMP MOGUL ....s.scscscsvstcessesrerin 4.0x4.0x1.5mmLCC 245 1.96 1.47 NG reonBEyGEnI SR AENANID Gein oo ae 

RMPA1959TR-ND PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ NereoaRearatt nt isnt NAND Gale eeecogattcn 
Power Amp Module ..........-..-ssssssessesserteeerees 4.0x4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 -lnp + F : 

NC7SO2M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate 2 Bl as 

NC7S02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate 168.00/3,000 

FAIRCHI SMART POWER MODULES NC7S04M5XCT-ND Single Inverter. ay Bab 

ry RoHS Compliant NC7SO4M5XTR-ND Single Inverter. 168.00/3,000 

ae ' NC7S04P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter PS AG 

rial sy Description Pkg. Price Each NC7S04P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* 169.20/3,000 

; NaN e : NC7SO8P5XCT-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* C705 =i 

FCASZ0DNGOBB:ND ae 20A, 2-Phase Asymmetric spwzo-nc WNC ete NC7S08P5XTR-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* 169.20/3,000 

FCASSODNGOBB-ND ‘| SPM™ for SRM, 600V-30A, 2-Phase Asymmetric NG ZSUSMOAGT ENE Single 2-Input AND Gate Be el lle 

Bridge -SPM20-BC 16.09 1449 12.85 NC7SO8M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate 168.00/3,000 

FCASS0SN60-ND sPM™ NC7S14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverter .28 PA a6) 

Asymmetric Bridge -SPM27-DA 15.39 13.86 12.29 NC7S14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverter 168.00/3,000 

FPAB30BH60-ND SPM™, 600V-30A, 1-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-IA 15.47 14.44 13.41 NC7S14P5XCT-ND TinyLoglo® HS Inverter* 26 20 CA 

FPAB30PH60-ND SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge “SPM27-GA 15.18 14.17 13.16 NC7S14P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter 156.00/3,000 

FPAB50PH60-ND SPM™, G00V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM27-HA 19.19 17.91 16.63 NC7S32MS5XCT-ND Single 2-Input OR Gate AA ab 

FPDB20PH60-ND SPM™, G00V-20A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM27-GA 15.96 14.37 12.75 NC7S32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate 168.00/3,000 

FPDB30PH60-ND SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge .SPM27-GA 16.50 15.40 14.30 NC7S86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate a ae 

FPDB50PH60-ND SPM™, GOOV-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge “SPM27-HA 21.23 19.81 18.40 NC7S86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gat 168.00/3,000 

FSAB20PH60-ND SPM™, 600V-20A, 1-Phase Rectifier Bridge Diode PM27-FA 10.29 9.27 8.22 NC7SB3157P6XCT-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux Bus Switch*. SO 8h 8 

FSAM10SH60A-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 18.20 16.99 15.78 NC7SB3157P6XTR-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux Bus Switch*. 670-6 306.00/3,000 

FSAM15SH60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge “SPM32-AA 19.26 17.98 16.70 NC7STO8MS5XCT-ND _| TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* “SOT-23-5 28.2115 


FSAM30SH60A-ND SPM™ (Smart Power Module) -SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 * RoHS Compliant ; (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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| yore, Digi-Key Price Each 
—, ic® (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Prceleacha: ULP Series — RoHS Compliant 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NC7NP14L8XCT-ND TinyLogic® ULP Triple Inverte: i 50 40 =.30 
NC7STOBMSXTR-ND | TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 168.00/3,000 NC7NP14L8XTR-ND TinyLogic® ULP Triple Inverte 650.00/5,000 
NC7STO8P5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 26 20 14 NC7SPU04P5XCT-ND TinyLogic® ULP Unbuffered Inverter 34 2r 9 
NC7STO8P5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 156.00/3,000 NC7SPU04P5XTR-ND TinyLogic® ULP Unbuffered Inverter 228.00/3,000 
NC7SU04M5XCT-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* .28 2 a5) 
NC7SU04M5XTR-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* 168.00/3,000 
NC7NZ14K8XCT-ND TinyLogi aioe eee 49 40.27 beatles 
- inyLogict inverter : fi st TH = 
NC7NZ14K8XTR-ND TinyLogio® UHS Inverter... ; 382.50/3,000 Diol Key Description A Pree Ean 
POA ORCA Dstt tte te a me °° omens PI3A3160CZGEXCT-ND | 3V, SOTiny™ 0.6-Ohm Dual SPDT Analog Switch* . 9 80 «72 
NC7NZ34K@XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer 49° 4027 PI3A3160CZGEXTR-ND | 3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT Analog Switch* . 2306.50/3,500 
NC7NZ34K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* 382.50/3,000 PI5A3157CEXCT-ND soTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch iy 50 46 
NC7SB3257P6XCT-ND | 2:1 Multiplexer/Demuttiplexer Bus Switch* 43 ee PI5A3157CEXTR-ND soTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 1245.00/3,000 
NC7SB3257P6XTR-ND | 2:1 Multiplexer/Demuttiplexer Bus Switch* . “ 344'25/3,000 ISAS TS MZAEXCIEND IS SOTiny™ Low Voltage SPOT Analog Switch* -TOFN ii eS Cs 
NC7SP17P5XCT-ND TinyLogic® ULP Single Butter* in a ep PISA3157ZAEXTR-ND | SOTiny™ Low Voltage SPDT Analog Switch -TOFN 976.50/3,500 
NC7SP17P5XTR-ND TinyLogio® ULP Single Butfer* 270.00/3,000 PI5A3158ZAEXCT-ND | SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 12-TDFN 63 5651 
GASH EEC anne TinyLogic® ULP-A Inverier* 5C70-5 oa PISA3158ZAEXTR-ND | SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 42-TDFN 1620.50/3,500 
NC7SVO4P5XTR-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* *” 492(00/3,000 PI5C3301TEXCT-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch* OT-23-5 67 594 
NC7SZOOMSXCT-ND | Single 2-Input NAND Gate Da aE P15C3301TEXTR-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch OT-23-5 1464.00/3,000 
NC7SZOOMSXTR-ND | Single 2-Input NAND Gate.  468.00/3,000 PISC3303TEXCT-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* 0T-23-6 838 74 67 
NC7SZ00PSXCT.ND >-Input NAND Gate cme OMans PI5C3303TEXTR-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* 1830.00/3,000 
NGISZODES RINT 7-Input NAND Gate TEEDUPSTOU PI74STX1GO8CXCT-ND | Single 2-Input AND Gate 57) 4334 
NC7SZ02MSxCT-ND | Single 2-Input NOR Gate By. a ae PI74STX1GO8CEXCT-ND | Single 2-Input AND Gate 32.28 «26 
NC7SZ02MEXTR-ND | Single 2-Input NOR Gate 20 cane PI74STX1GO8CEXTR-ND | Single 2-Input AND Gate 696.00/3,000 
NC7SZ02P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input ate SC70-5 26 "20 ‘ 14 PI74STX1G79CXCT-ND Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flo 070-5 38 peo 22) 
NC7SZ02P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* 156.00/3,000 PITASTX1GB6CXCT-ND__| Single 2-Input XOR Gate 38.29.23 
NG7SZO4MSXCT-ND Cy eT PI74STX1G125CXCT-ND | Buffer with Tri-State Output 54 AL 32 
NC7SZ04MS5XTR-ND 168.00/3,000 PI7ASTX1G126CXCT-ND | Buffer with Tri-State Output 30 27.24 
NC7SZ04P5XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* 2% #620. 414 PI74STX1G126CEXCT-ND| Buffer with Tri-State Output*. 54. A182 
NC78204P5XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter* ~~ 456.00/3,000 PISOLVO1TEXCT-ND SOTiny™ LVDS High Speed Differential Line Driver 0T-23-5 108 96 87 
NC7SZOSMSXCT-NO _| Single Inverter Open Drain 6 AaB PI9OLVO1TEXTR-ND SOTiny™ LVDS High Speed Differential Line Driver OT-23-5 2379.00/3,000 
NC7SZO5M5XTR-ND Single Inverter Open Drain 168.00/3,000 
NC7SZO8M5XCT-ND —_| Single 2-Input AND Gate 8) wT 5 LAN / ANALOG 
NC7SZO8M5XTR-ND —_ Single 2-Input AND Gate 168.00/3,000 SWITCH PRODUCTS 
NC7SZO8P5XCT-ND 2-Input AND Gate... ek SG ae SEE 
NC7SZO8P5XTR-ND 2-Input AND Gat 169.20/3,000 Patind Description A Wee ‘im 
7] Trvlfoal 5 + 5 
HOZSE TEEN ND Le the Ae Aap co xe Rae su PI2LVD4127HE-ND 7.8V, LVDS, 4-Channel Diff, 2:1 Mux/Demux Switch * qi? 3683.34 
NC7SZ14MSxCT-NO | Schmitt Trigger Input Inverter Bo Bl a PI2PCIE412-CZHE-ND | 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch*. 3.67 3.24 2.94 
NC7SZ14MBXTR-ND | Schmitt Tigger Input Inverte 168.00/2,000 PI2PCIE412-CZHEXCT-ND | 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch*. 3.73 3.30 277 
NC7SZ14P5XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* 29 ‘22° 416 Pl2PCIE412-CZHEXTR-ND | 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch*. 9561.98/3,500 
NC7S714P5XTR-ND TinyLogio® UHS Inverter*® = 768.0073 000 PI3A212SZLEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch*.. 80.7164 
NC7S739MSXCT-ND Single Sepa OR Bate ya eS PISA212SZLEXTR-ND | Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch 2047.50/3,500 
NC7SZ32M5XTR-ND _| Single 2-Input OR Gate . ~~ 168.00/3,000 PISA212ZLEXCT-ND | Dual SPDT Analog Switch * 67 6954 
NRO TinyLogio® UHS 2-Input OR Gate®. ah PI3A212ZLEXTR-ND Dual SPDT Analog Switch a 40-TOFN 1708.00/3,500 
WSs areH TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* ASO EMOHD PIZHDMI412-BAE-ND | 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch*.......48-TSSOP 3.33 295 2.67 
pea TinyLogio® URS Univ. Config, 2-Input Logie Gates ac PIZHDMI412FTBE-ND | 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch*.......48-BQSOP 3.33 2.95 2.67 
NC7SZ57P6XTR-ND —_| TinyLogic® UMS Univ. Config. 2-Input Logic Gates* . 228.00/3,000 Bist OOE ND sy a 2 Mug Dery Fast Eiernet 46-ng0p (eVEMer Eee 
NC7SZ66M5SXCT-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch... a) i) PI3L301DAE-ND 3.3V. 16-Bit to 8-Bit Meno. 48-TSSOP 272 240 248 
NC7SZ66M5XTR-ND —_| Low Voltage Single SPST Bus Switch... 280.50/3,000 REGED aay @-Channelo-1'MINDanIy GEER EGR : ! : 
NC7SZ66P5XCT-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch -36 29 (2 LAN Switch with Single Enable* 9 278 246 2.23 
NC7SZ66P5XTR-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch* $C70-5 280.50/3,000 PISUSBIOMZKEXCT-ND 13.3V, Wide Bandwidth 2-Channel. = = 
NC7SZ74K8XCT-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* -US8 49 40 27 USB 2.0 Switch with Sin ie Enable* 6 67 57 
NC7SZ74K8XTR-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* .US8 382.50/3,000 PI3USB10MZKEXTR-ND | 3.3V, Wide Bandwidth D chanel 2-1 Mux/Demux 3 ; 7 
NC7SZ86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate .28 Pi sls USB 2.0 Switch with Single Enable* 1921.50/3,500 
NC7SZ86M5XTR-ND __| Single 2-Input Exclusive OR Gat SOT-23-5 168.00/3,000 PER OMICENT Quad SPDT Analog Suitene 16-S0IC MOTOR 
NC7SZ86P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive OR Gate $C70-5 ee 2 PIBA4213GAEXCT-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch * CSP 7.00 39 20 
NC7SZ86P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive OR Gate $C70-5 156.00/3,000 PI5A4213GAEXTR-ND Low Volt 9 Dual SP3T Anal 9 Switch* 94 96.00/3. 000 
NC7SZ125M5XCT-ND | Single Tri-State Buffer OE=Low. $0T-23-5 28 21 15 ERE RE GNM Duel SPD analoo Switch® on aa GD 
NC7SZ125M5XTR-ND —_| Single Tri-State Buffer 0 168.00/3,000 REEVE Sarna _ raog owen : ‘ : 
NC7SZ125P5XCT-ND __| Tri-State Buffer 26 20 «14 : ual SPD Analog: Switen Ure el 
= PI5A4764GAEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switc! 98 87 19 
NOTec caren ND: ae tiaine er Beg 56 O08 10s PIGAE7G4GAEXTR-ND | Dual SPOT Audio iickess Analog Switch 0-CSP 2160.0073,000 
NC7SZ126MS5XTR-ND | Single Tri-State Butter 168.00/3,000 SA A Oe aa baie 26 2 ew 
NC7SZ126P5XCT-ND —_| Tri-State Buffe a) 4) 4B “1 Muttiplexer/Demultiplexe 16-SOIC 250 2.21 2.00 
Never _| Ws ee ee ree ae ae 
NG7SZ157P6XCT-ND | TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux* 25 18 Sane ee tals Switch Te-S0I WECM 
NC7SZ157P6XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux*. $C70-6 216.00/3,000 PS391ESEE-ND Quad SPST. 17V N.C. Analog Switch 16-SOIC 243 215 195 
NC7SZ175P6XCT-ND | D-Type Flip-Flop with Async. Clear. 35 a7 Ag PS392ESEE-ND Quad SPST 17V N.O. Analog Switch 16-SOIC 243 215 1.95 
NC7SZ175P6XTR-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear. 210.00/3,000 PS393ESEE-ND Quad SPST. 17V (2)N 0. (ON C. Analo 243 215 1.95 
NC7SZ374P6XCT-ND __| Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop 38.29.20 z mee : : : 
NC7SZ374P6XTR-ND | Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop* 228.00/3,000 
NC7SZ384M5XCT-ND | 1-Bit Low Power Bus Switch. 36.29.20 LVDS DATA 
NC7SZ384M5XTR-ND | 1-Bit Low Power Bus Switch. 280.50/3,000 TRANSMISSION 
NC7SZU04M5XCT-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* .28 21 sei Digi-Key Prive Each 
NC7SZUO4M5XTR-ND | TinyLogio® UHS Unbuffered Inverter* 168.00/3,000 Pariiae Deeeriniien Aeeoe EOD 
NC7WB66K8XCT-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* 53 42 32 7 - 
NC7WB6GK8XTR-ND —_| Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* 425.25/3,000 Pea aE ND ae ioe te Der 7 aod pat 200 
NC7WZ02K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* 49° «40 27 RSMAS ER On aLVDS tne Brvae : fy aay ak 
NC7WZO2K8XTR-ND | TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* 382.50/3,000 l i b H H 
NC7WZO4P6XCT-ND _| TinyLogi® UMS Dual Inverter* 38 29 20 PISOLVOS2AWE-ND Quad LVDS Line Receiver 417 3.68 3.34 
NC7WZO4P6XTR-ND TinyLogio® UHS Dual Inverter* 228 00/3,000 PI9OLVO47AL-ND. 3V, Quad LVDS Differential Line Driver. -16-TSSOP 3.33 2.95 2.67 
NC7WZO7PXCT-ND | TinyLogio® UHS Dual Buffer, OD Outputs a SB a PISOLVO47ALE-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driver* “T6-TSSOP 3.83. 295 267 
NC7WZO7PAXTR-ND | TinyLogio® UHS Dual Buffer, OD Outputs,  908.00/3,000 PISOLVO48ALE-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver* .16-TSSOP 3.33 2.95 267 
NC7WZ08K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input ‘AND Gate*.. 49 «40~«(27 PI9OLV179WE-ND Single LVDS Transceiver* ae 8-SOIC 2.92 2.58 2.34 
NC7WZO8K8XTR-ND _| TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* 382.50/3,000 
NC7WZ14P6XCT-ND | TinyLogic® UHS Dual Inverter* 38.«29 =O 74AVC 2.5VOLT BUS DRIVERS 
ee TiyLagio® UHS Dual Inverter* S 228.908, 000, AND FLIP-FLOPS — RoHS Compliant 
vA - ual Butter .. F. = . rRTY 7 
NC7WZ16P6XTR-ND | Dual Buffer. 228.00/3,000 plo eey necetti ares Paes Each x 
Oe aes To OGLo US Dual Butter eat PITAAVC+16836AE-ND | Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver SETSSOP 2.80 2.56 2.33 
| i i * + & = 1, =| fore . - s s a 
SRS Rm Tree US Deal cetreut GH Gato Pees PI74AVC164245AE-ND | Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifte “48-TSSOP 4.00 353 3.20 
NC7WZ32K8XTR-ND —_| TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* . 382°50/3,000 PI74AVC164245LAAE-ND | Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifter .. .48-TSSOP 4.75 4.20 3.80 
NC7WZ125K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* 49 40 27 
NC7WZ125K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* 382.50/3,000 74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC 
NC7WZ132K8XCT-ND | TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate 49 +40 27 WITH 5 VOLT TOLERANT I/O — RoHS Compliant 
NC7WZ132K8XTR-ND | TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* 382.50/3,000 = : 
NC7WZ241K8XCT-ND —_| Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* 49 40 «27 Digi-Key a Price Each 
NC7WZ241K8XTR-ND | Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* 382.50/3,000 Part No. Description Pkg. 125100 
NC7WZU04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* 38 29 =.20 PI74LPT244AQE-ND Octal Buffer/Line Driver. 20-QSOP 1.15 1.02 92 
NC7WZU04P6XTR-ND _| TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* 228.00/3,000 * RoHS Compliant 
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74LPT - DOUBLE DENSITY 3.3 VOLT LOGIC Digi-Key ee EricelEach x; 
WITH 5 VOLT TOLERANT I/O — RoHs Compliant baciNag Descent 1) 
Digi-Ke Price Each PI6C20400HE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets 2.08 1.84 1.67 
ae nce Description 1 25 (100 PI6C20400LE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets 2.25 1.99 1.80 
: P16C48533-01LE-ND 3.3V Low Skew 1-to-4 Diff. /LVCMOS to LVPECL 
PI74LPT16244AAE-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... 1.75 155 1.40 Fanout Buffer 3.17 2.80 2.54 
PI74LPT16245AAE-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver e751 tbo" s1kA0| P16C48535-01LE-ND 3.3V Low Skew 1-to-4 LVTTL/LVCMOS to LVPECL 
PI74LPT16374AAE-ND | 16-Bit Octal Register 1.75 155 1.40 Fanout Buffer... 3.17 2.80 2.54 
PI6CV304LE-ND 160MHz Clock Buffer . 175 155 1.40 
PI6CV304WE-ND 160MHz Clock Buffer . 1.75 155 1.40 
SHITCHIEEOCOCTS PI6CV2304LE-ND 160MHz Clock Buffer . 167 148 1.34 
PI6CV2304WE-ND 160MHz Clock Buffer . 1.67 148 1.34 
Digi-Key =e Price Each PI6CX100-27WE-ND 27Mbz, 3.3V VCXO for Set-Top Applications 65 58 52 
Part No. Description 1 25 100 PI49FCTSO5ATSE-ND | Non-Inverting Clock Driver 20-SOIC 2.08 1.84 1.67 
PI3B32X245BE-ND Hot Insertion 16-Bit, 2-Port Bus Switch* 2162) 2:31) 12:10 PI49FCT3803LE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drivel .16-TSSOP 1.57 1.39 1.26 
PI3B32X384BE-ND 20-Bit, 2-Port NanoSwitch™*...... 237 2.09 1.90 PI49FCT3803QE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive 16-QSOP 157 139 1.26 
P13B33X257BE-ND 42-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch*. 8-BQSOP 3.45 3.05 2.76 PI49FCT3805DQE-ND 3.3V, 2 x 1:5 CMOS Clock Driver. 20-QS0P 1.75 1.55 1.40 
PI3B32450E-ND Hot Insertion 8-Bit, 2-Port, NanoSwitch™* 20-0SOP 1.32 1417 1.06 PI49FCT3807ASE-ND__| 3.3V Fast CMOS Clock Driver. 20-SOIC_ 1.059384 
P13B3251QE-ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch*. 16-QSOP_ 1.40 1.24 1.12 PI49FCT3807CQE-ND | 3.3V Fast CMOS Clock Driver. 20-0S0P75)s«sG7Ss«O 
PI3B32530E-ND Dual 4:1 Mux/Demux WanoSwitch™* ..... 16-QS0P 1.40 «(1.24 1.12 PI49FCT38070E-ND 3.3V Fast CMOS Clock Driver. 20-asoP 75670 
PI3B32570-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switc 16-QSOP 140 1.24 1.12 PI49FCT328050E-ND | 3.3V, 2 x 1:5 CMOS Clock Driver 20-QSOP 3.58 3.17 2.87 
PI3B32570E-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switel 1.40 1.24 1.12 PI49FCT32807HE-ND__| 3.3V, 1:10 CMOS Clock Driver 20-SSOP 3.58 3.17 2.87 
PI3B16245AE-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch* 2.92 258 2.34 
PI3C3125LE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 
with Individual Enables* 1.412 99.90 
P13C3125QE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch - 
with Individual Enables* 1.03 92 83 Digi-Key ae Price Each 
PI3C3125WE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch Part No. Description 125 (100 
with Individual Enables* 1.03 92 83 PI7C9X110BNBE-ND PCI Express-to-PCl Reversible Bridge 20.42 18.02 16.34 
PI3C3126LE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch PI7C8150BMAE-ND Async. 2-Port PCI-to-PCI Bridge 17.42 15.37 13.94 
with Individual Enables* 1.12 99 90 P17C8150BNDE-ND Async. 2-Port PCI-to-PC! Bridge 17.42 15.37 13.94 
P17C8150BMAE-ND 2-Port PCI-to-PCI Bridge. 17.42 15.37 13.94 


PI3C3126QE-ND 


Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 


with Individual Enables* 16-QSOP 1.03 92.83 
PI3C32450E-ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch* . 20-QSOP 1.10 98 88 
PI3C3384QE-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bi 

2-Port Bus Switch* ......... 24-QSOP 1.10 98 88 
PI3CH281QE-ND Low Voltage, High Bandwidth, 2-Channel, 

NanoSwitch™, with Single Enable* 1.03 92 83 
PI3CH400QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 4-Channel, 2-Port 

NanoSwitch™ * .. 113 1.00 91 
PI3CH800QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 8-Channel, 2-Port 

NanoSwitch™* = 1.03 92.83 
PI3CH1000QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 10-Channel, 2- Port 

NanoSwitch™* ee 22 02. 


LOW VOLTAGE 
TRANSLATOR BUS SWITCH 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PI3VT34X245BE-ND 32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch* . 417 3.68 3.34 
PI3VT3245L-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch... 1.30 1.15 1.04 
PI3VT3245LE-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch* A300 1:15) 1204 
PI3VT3306LE-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch*. 1.10 .98 88 


5 VOLT BUS SWITCH PRODUCTS 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description a 25 100 
PI5C32X245BE-ND 16-Bit Bus Switc 1.92 1.70 1.54 
PI5C34X245BE-ND 32-Bit Bus Switc 3.08 2.73 2.47 
PI5C34X2245BE-ND 32-Bit, 2-Port Bus Switc 0-BQSOP 3.08 2.73 2.47 
PI5C3125QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enabl 16-QSOP 87 i 10 
PI5C3126QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enabl 16-QSOP 87 LEA) 
PI5C3244SE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout) 20-SOIC 87 77 70 
PI5C3245QE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) 20-QSOP 87 i 00) 
P1I5C3251QE-ND 8:1 Mux/Demux Bus Switc 16-QSOP 87 efi) 
PI5C3253QE-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switc! 16-QSOP 87 Le 70 
P15C3257QE-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch. 16-QSOP 87 a 70 
PI5C3305LE-ND 2-Bit Bus Switch with Individual Enables . 8-TSSOP 83 74 67 
PIS5C3306LE-ND 2-Bit Bus Switch with Active Low Enables 8-TSSOP 83 74 67 
PI5C3383QE-ND 5-Bit, 4-Port Bus Exchange Switch 24-QSOP 87 AT 70 
PI5C33840E-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switc 24-QSOP 87 atte 70 
PI5C38610E-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switc 87 sit sh0) 
PI5016211AE-ND 2.00 1.77 1.60 
PI5C162861BE-ND 1.92 1.70 1.54 


Digi-Key 


VIDEO SWITCH PRODUCTS 


RoHS Compliant 
Price Each 


Part No. Description Pkg. il 25 100 
PI3V312QE-ND 3.3V High Bandwidth, 4-Port, 2:1 Mux/Demux 

Video Switch... 16-QSOP 60 53 48 
PI3V512QE-ND 3.3V Wideband/Video Switch, 5-Port, 2:1 Mux/Demux.......24-QSOP 90 80 = 72 
PI5V330QE-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch 16-QSOP 250 2.21 2.00 
PI5V330SWE-ND Wideband/Video Quad 2-Channel Mux/Demux. -16-SOIC Pe 8174 
PI5V331QE-ND Dual 4-Channel Video Pultiplecer Deri 16-QSOP 250 2.21 2.00 
PI5V332QE-ND Quad Video Switch 16-QSOP 250 2.21 2.00 


CLOCK DISTRIBUTION PRODU 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI6C557-03LE-ND PCI-Express Clock. 6-TSSOP 1.32 1.17 1.06 
PI6C2405A-1HWE-ND Zero-Delay Clock Buffer 8-SOIC 210 1.86 1.68 
PI6C3421ATEXCT-ND 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer SOT-23-6 1.00 89 80 
PI6C3421ATEXTR-ND 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer 2196.00/3,000 
PI6C4511WE-ND PLL Clock Multiplier 117. 1.03.94 
PI6C4512WE-ND PLL Clock Multiplier. 2S dtd ed00 
PI6C10804WE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1 1.33 1.18 1.07 
PI6C10806LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, Low Skew 1:6 Crystal to 

LVCMOS Clock Buffer 16-TSSOP 150 1.33 1.20 
PI6C10807LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:10 Networking Clock Buffer............ 20-TSSOP 1.67 1.48 1.34 


Price Each 
25 


Description 100 

PI4ULS3VO08MZLE-ND 8-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver 242 214 1.94 

PI4ULS3V16AE-ND 16-Bit, Non-Inverting Bus Transceive: .56-TSSOP 3.08 2.73 2.47 
PI74HSTL1212AE-ND 24-Bit, 1.8V to 3.3V Bi-Directional Level Shifting 

Transceiver... .64-TSSOP 5.83 5.15 4.67 

PI74STX2G4245ZEEXCT-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver. 12-TDFN 70 nO2 00) 

PI74STX2G4245ZEEXTR-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver. 12-TDFN 1792.00/3,500 

PI74STX4G4245ZJEXCT-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver. 16-TDFN 1.25 1.11 1.00 

PI74STX4G4245ZJEXTR-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver. 16-TDFN 3202.50/3,500 


TOSHIBA 74AC SERIES 
Leading Innovation >>> 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
TC74ACOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate ... AG POCO! 
TC74ACOOFNFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 60 45 34 
TC74ACOOFNFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 487.50/2,500 
TC74ACOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 307.13/2,500 
TC74ACOOP-ND Quad 2-Input NAND Gate AG FO /MmeeO! 
TC74ACOOPF-ND Quad 2-Input NAND Gate*. AG a} 
TC74ACO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 320.63/2,500 
TC74ACO2FNFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 48 38.29 
TC74ACO2FNFTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 320.63/2,500 
TC74AC02P-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 48 38.29 
TC74AC02PF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 8 38 = .29 
TC74ACO4FNF-ND Hex Inverter*....... AG fF .28 
TC74ACO8FN-ND Quad 2-Input AND Gat AG Foleo 
TC74ACO8FNTR-ND Quad 2-Input AND Gate.. 307.13/2,500 
TC74AC14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverte: i) 44.33 
TC74AC14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* BE) 44 =.33 
TC74AC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 50 40 30 
TC74AC32FNFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . 48 38 = .29 
TC74AC32FNFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . 320.63/2,500 
TC74AC74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear .. 48 39.29 
TC74AC74P-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear .. 48 39 0.29 
TC74AC86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* 50 40.30 
TC74AC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . 60 A534 
TC74AC125FNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . 484.25/2,500 
TC74AC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder 55 42.31 
TC74AC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder 461.50/2,500 
TC74AC138P-ND 3-to-8 Line Decoder 57 43.32 
TC74AC157FN-ND Quad 2-Channel Multip! 84 63 48 
TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State... 13 55 At 
TC74AC244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 13 55 At 
TC74AC245FWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. 227.43/1,000 
TC74AC245PF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 73 55 (At 
TC74AC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State Gi 58.44 


OSHIBA 74ACT SERIES 
Leading Innovation >>> 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74ACTOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate... Ad AL 31 
TC74ACTOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL eS AL 31 
TC74ACTOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 4-SOL 357.50/2,500 
TC74ACTOOFNFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL Gh) A433 
TC74ACTOOFNFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 371.25/2,500 
TC74ACTO4FNTR-ND Hex Inverter. 347.63/2,500 
TC74ACT14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ Asie 43,82. 
TC74ACT32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 52 42 31 
TC74ACT32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 347.63/2,500 
TC74ACT138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder... 461.50/2,500 
TC74ACT157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 84 63 = 48 
TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat 13 55 41 
TC74ACT244FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-Stat 242.06/1,000 
TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat 13 55 41 
TC74ACT244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 13 55 Al 
* RoHS Compliant (Continued) 
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TOSH I BA 7A4ACT SERIES (Continued) TOS HIBA 74LCX SERIES 
Leading Innovation >>> Leading Innovation >>> 
Digi-Key Fie Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74ACT257FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer... 88 66 50 TC74LCXOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate*. -14-SOL 51 39.29 
TC74ACT257FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 88 66 50 TC74LCXOOFTFCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. .14-TSSOP 51 AT 
TC74ACT257FNTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer... 715.00/2,50 TC74LCXOOFTFTR-ND — | Quad 2-Input NAND Gate*. .14-TSSOP 285.60/2,000 
TC74ACT273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 83 69 56 TC74LCXO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate... 4-SOL 48 36 27 
TC74ACT373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 73.55 41 TC74LCXO2FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 4SOL 48 3627 
TC74ACT374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 73. 55 At TC74LCXO2FTCT-ND Quad 2-Input NOR Gate... 41SSOP STATO 
TC74ACT541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. cal 58 = .44 TC74LCXO2FTFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* .14-TSSOP Bi Al 31 
TC74ACT541 PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 77 58 «44 TC74LCXO2FTFTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* .14-TSSOP 285.60/2,000 
TC74LCXO4FNF-ND Hex Inverter .14-SOL 51 39 29 
TC74LCXO4FTCT-ND Hex Inverter. an ae 
TOSHIBA TC74LCXO4FTFCT-ND | Hex Inverter* AGTSSOP ST TT 
74HC SERIES 
Leading Innovation >>> TC74LCXO4FTFTR-ND | Hex Inverter*.. .14-TSSOP 285.60/2,000 
DigiKey Price Each TC74LCXO8FNF-ND Quad 2-Input AND Gate .14-SOL 51 39.29 
Part N Descripti Pk 1. 25 100 TC74LCXO8FTFTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 285.60/2,000 
to. eT a: TC74LCX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverte Filmmecotog 
COO RENENG Quad 2-Input NAND Gate. Ca a TC7T4LCXT4FNF-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* 313929 
TC74HCOOAFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate* AQ AO 27 eo * : : : 
TC74LCX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ‘ ay! AL 31 
TC74HCOOAFNTR-ND | Quad 2-Input NAND Gat 243.00/2,500 TC74LCX14FTFTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-TSSOP 285.60/2,000 
TC74HCOOAFNFCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate* A738 26 TC74LCX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* . el4SOL 513929 
TC74HCOOAFNFTR-ND __| Quad 2-Input NAND Gate* 306.00/2,500 TC74LCX32FTFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . 14-TSSOP 5148 
TC74HCOOAPF-ND Quad 2-Input NAND Gate* AT 38.26 TC74LCX32FTFIR-ND | Quad 2-Input OR Gate* . -14-TSSOP 285.60/2,000 
TC74HCO2AFN-ND Quad 2-Input NOR Gate. ge EN ea TC74LCX74FTCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear . .14-TSSOP 53.4332 
TC74HCO2AFNF-ND Quad 2-Input NOR Gate a a TC74LCX74FTFCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 534282 
TC74HCO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gate. 49 40 27 TC74LCX74FTFTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HCO2APF-ND Quad 2-Input NOR Gate 49.40.27 TC74LCX86FN-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-SOL 51 39.29 
TC74HCO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain 56 45 34 TC74LCX86FNF-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-SOL Ail 39°29 
TC74HCO4AFNF-ND Hex Inverter* . 49 40 27 TC74LCX86FTCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-TSSOP 54 44 33 
TC74HCO4AFNTR-ND 318.75/2,500 TC74LCX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 56 A2 Foe. 
TC74HCO4AFNFCT-ND 49 40 27 TC74LCX125FTFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* .14-TSSOP i) 41 31 
TC74HCO4AFNETR-ND 318.75/2,500 TC74LCX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* .14-TSSOP 285.60/2,000 
TC74HCO4APF-ND Reximverer®, a 38 26 TC74LCX138FNF-ND 3410-8 Line Decoder*. —16-SOL 61 46 35 
: eee TC74LCX138FTECT-ND | 3-to-8 Line Decoder*. “Te-TSSOP 493728 
TC74HCO8AFNF-ND Quad 2-Input A 49 40 27 l 
TC74LCX138FTFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder*. .16-TSSOP 324.52/2,000 
TC74HCO8AFNFCT-ND | Quad 2-Input AND Gate 52 42 29 : 
: : TC74LCX157FTFCT-ND | Quad 2-Channel Multip! 16-TSSOP 59 47 ~—36 
TC74HCO8AFNFTR-ND | Quad 2-Input AND Gate 340.00/2,500 hae 
* : 60/2, 
TC74LCX157FTFTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 16-TSSOP 327.60/2,000 
TC74HCO8APF-ND Quad 2-Input AND Gate* .. 49 40.28 : z 
7 TC74LCX240FTFCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* .20-TSSOP 152 40 30 
eA COR BEND) Triple 3-Input NAND Gets... iy a TC74LCX240FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Butter, Tri-State* .20-TSSOP 348.46/2,000 
TC74HC10APF-ND Triple 3-Input NAND Gate 560 4534 TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-Stat .20-S0L 84 7056 
TC74HC14AFNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter AB 39.27 TC74LCX244FTFCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* .20-TSSOP 524080 
TC74HC14AFNFCT-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter AB 8927 TC74LCX244FTFTR-ND _| Octal Bus Buffer, Tri-State* .20-TSSOP 348.46/2,000 
TC74HC14AFNFTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* 314.50/2,500 TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State.. 20-S0L 96 «73S 
TC74HC14APF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-Dip ‘ot AL .29 TC74LCX245FTFCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State .20-TSSOP 58 44 33 
TC74HC32AFN-ND Quad 2-Input OR Gate... 14-S0L 49 40 27 TC74LCX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State .20-TSSOP 385.70/2,000 
TC74HC32AFNF-ND Quad 2-Input OR Gate* AQ 40 ooh TC74LCX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State .. ..20-SOL 96 18 255) 
TC74HC32AFNTR-ND —_| Quad 2-Input OR Gate... 318.75/2,500 TC74LCX373FTCT-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State . .20-TSSOP_ 534080 
TC74HC32AFNFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* ee TC74LCX373FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* -20-TSSOP.52i8S—«i« 
TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate 49 TA0eeT TC74LCX373FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* .20-TSSOP 345.80/2,000 
TC74HC32APF-ND Quad 2-Input OR Gate* 49 40 28 TC74LCX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . ..20-SOL 60 49 387 
TC74HC74APF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 61 41 29 TC74LCX374FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop* .. .20-TSSOP 54 41 31 
eM ee OisdceusNeOnGee. Bo 47— a6 | TC74LCX374FTFTR-ND__| Octal D-Type Flip-Flop* . :20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74HC123APF-ND Dual Monostable Multivibrat 52 39 ~«~«30 TC74LCX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 20-S0L 96 73 55 
: Ee TC74LCXS40FTFCT-ND | Octal inverting Bus Buffer “0-TSSOP. 54413 
TC74HC125AFNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* .. 152) 42 32 ; - 
: TC74LCX540FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74HC125AFNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 347.63/2,500 : . é 
: TC74LCX541FTFCT-ND | Octal Bus Buffer .20-TSSOP 54 AT 
TC74HC125AFNFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 50 40 30 e * - 
! TC74LCX541FTFTR-ND | Octal Bus Buffer .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74HC125AFNFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 334.13/2,50 TC7ALCXSHTEW-ND Octal Bus Buffer 30-SOL peeTEL a GaieaT 
TC74HC125APF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State = 53 43__—32 TC74LCX573FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, “O0-TSSOP Bd ATS 
TC74HC132AFNF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 53 40.30 TC74LCX573FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 57 4382 TC74LCX574FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State .20-TSSOP 54S 
TC74HC132APF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 57 ABR TC74LCX574FTFTR-ND _| Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74HC138AFNF-ND | 3-to-8 Line Decoder* AT 38.28 TC74LCX574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-S0L 76 63 Sf 
TC74HC138AFNFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* AT 3828 TC74LCX16240AFTTR-ND | Inverting 16-Bit Bus Buffer, Tri-State .48-TSSOP 650.00/1,000 
TC74HC138AFNFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 313.88/2,500 TC74LCX16244AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State* .48-TSSOP 1.40 117 94 
TC74HC138APF-ND 3+to-8 Line Decoder* 52 42 31 TC74LCX16244ELFCT-ND| 16-Bit Bus Buffer, Tri-State .48-TSSOP 1.40 117 94 
TC74HC139AFNF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder* 52 Ley ei TC74LCX16244ELFTR-ND| 16-Bit Bus Buffer, Tri-State -48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC139AFNTR-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder... 347.63/2,50 TC74LCX16245AFTIR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State .48-TSSOP. 619.78/1,000 
a pial 2 ne Davacere $2 AF ST | TeraLcKre2asAFTFIRND | 16.81 Bus Tanscever,TSiate™ Ge TSS0P  619.78/,000° 
© 5 j is Bit Bus Transceiver, Iri-otate™ .. -4B- e Ht 
TGA ees Bted = nannel Mula oS oe TC74LCX16373AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC173AP-ND Quad D-Type Register, Tri-State... (OOM Clos TC7ALCX16373AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* “48-TSSOP_ 1.40 1.17 | 94 
Aa als eae es SAE a a a a TC7ALCK16373AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* -48-TSSOP 619.78/1,000 
2 i-State* ; ; : TC74LCX16374AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-Stat .48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC244APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* .. 60 45.34 i i 
: : TC74LCX16374AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* .48-TSSOP 1.40 117 94 
ee uniteahogg) Octal Bus Transceiver, Tri-State THA wy TC74LCX16374AFTFTR-ND_| 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* -48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC245APF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 60 45 34 : > 
TC74HC273AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear ... 63 48 36 
TC74HC273APF-ND Octal D-Type Flip Flop with Clear* 65 4937 TOSHIBA 74LVX SERIES 
TC74HC367APF-ND Hex Bus Buffer, Tri-State * m2. 54 AL Leading Innovation >>> 
TC74HC373AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 58 A483 Digi-Key Price Each 
TC74HC373AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 199.50/1,000 Part No. Description Pky. 1 25 100 
TC74HC373APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-Dip 60 45 34 TC74LVXOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate ESOL 4326 
TC74HC374AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop 58 44 88 TC74LVXO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gat 4-SOL 46 37 28 
TC74HC374AFWTR-ND__| Octal D-Type Flip-Flop 156.80/1,000 TC74LVX02FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gat .14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip-Flop... 60 4534 TC74LVXO2FTFCT-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-TSSOP 43.3526 
TC74HC374APF-ND Octal D-Type Flip-Flop * 60 45 34 TC74LVXO2FTFTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate* .14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC541APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 60 A534 TC74LVX04FN-ND Hex Inverter. 4-SOL 43 PSmneeo) 
TC74HC573AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 58 44 33 TC74LVXO4FNF-ND 4S0L 43 35 26 
TC74HC573AFWTR-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 199.50/1,000 TC74LVXO4FTFCT-ND 14-TSSOP 9.433526 
TC74HC573APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-Dip 60 45 34 TOA AOE AND, ae G ee 
TC74HC574APF-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State. 20-Dip 60 45 34 Hike : : : 
TC74HC592APF-ND 8-Bit Register/Binary Counter* .. 16-Dip 91 76 61 Tera VROSSTEC END Quad Sinn AG alee apps 43 anene bine 
TC74HC595AFNF-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-SOL 56 42 32 az . 14 80/2, 
i PIE SO Regis terrae Ltt State ee TC74LVX14ENF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ‘14S0L 46 37.28 
TC74HC595APF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 16-Dip Say A382 neat 
7 TC74LVX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* .14-TSSOP 53 42 32 
TC74HC4040AFN-ND 12-Stage Binary Counter... 16-SOL 153 40.30 1g aearcr ie - 
4 TC74LVX14FTFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter .14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HC4040AFNF-ND. 12-Stage Binary Counter*. 16-SOL 755) 42° 32 
: . : TC74LVX32FN-ND Quad 2-Input OR Gate ‘SOL 43—~C«“tC«‘i 
TC74HC4040APF-ND 12-Stage Binary Counter*.. 16-Dip sud 43.82 TC74LVX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 4-SOL 43 35 26 
TC74HC4051APF-ND 8-Channel Analog Multiplexer* .. 16-Dip 14 56.42 7 z * : i" 
‘ ’ TC74LVX32FTFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . .14-TSSOP 43.3526 
TC74HC4052APF-ND. Dual 4-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 14 56 42 TC74LVX32FTFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . “44-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC4053AFNF-ND J Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-SOL 54 4131 TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear . 414-SOL 534232 
TC74HC4053AFNFCT-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-SOL 54 413 TC74LVX74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* TS0L-53tCADSSC«C«D 
TC74HC4053AFNFTR-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-SOL 435.50/2,500 TC74LVX74FTMCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 534282 
TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 604534 TC74LVX74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HC4053APF-ND Triple 2-Channel Analog Mulitplexer 16-Dip 604584 TC74LVX86FTTR-ND Quad Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HC4066AFNF-ND — | Quad Bilateral Switch*.. 60 48 36 TC74LVX86FTMCT-ND _ | Quad Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 534282 
TC74HC4066APF-ND _| Quad Bilateral Switch*.. 56 4832 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
TOSHI BA 74LVX SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Leading Innovation >>> F = 
Dara [Sa Eee ee 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ype Fip-riop wi : : ee 
- TC74VHC273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear*. '0-SOL 68 O20 209) 
TC74LVX86FTMTR-ND | Quad Exclusive OR Gate* . 294.00/2,000 ae Bont ‘ 
: TC74VHC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Register. 0-SOL 128 103 77 
TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 68 51 39 i : 3 
: TC74VHC367FN-ND Hex Bus Buffer, Tri-State 6-SOL 56 4232 
TC74LVX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 68 51 239 : 
7 Hi ‘ TC74VHC367FNMCT-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* . 16SOL 76 57 43 
TC74LVX125FTFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 4-TSSOP 5542S ' 
. i TC74VHC367FNMTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* . 6-SOL 617.50/2,500 
TC74LVX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 364.42/2,000 ; 
TC74LVXA3REN-ND 3-0-8 Line Decode pa cnn TC74VHC373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State .20-TSSOP 51 A 
: anh : ; : TC74VHC373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* .20-TSSOP 285.60/2,000 
TC74LVX138FNF-ND 3-to-8 Line Decode 52 39 © 30 ie : 
TC74LVX138FTFCT-ND | 3+to-8 Line Decoder* 50 39 «30 74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . ..20-SOL 60 45.34 
TC74LVX138FTFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 345.80/2,000 TC74VHC374FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* .20-TSSOP 49 37 28 
TC74LVX157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 56 428 TOA SESE MCT ND: pa Binaly Courter ene 86 Pate face 
a E i = I ual Binary Counter*. 14- .24/2, 
AGIA VAI STEITR uy ns 7 Channel Muttiniexe 6 I SS0F sean TC74VHC540FTMCT-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* .20-TSSOP 54 AL 31 
TC74LVX174FNF-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOL 84 63 48 : 7 
TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-St 68 ‘52 39 TC74VHC540FTMTR-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74LVX244FTFCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* 68 2 39) TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State. ..20-SOL 60 45 84 
TC74LVX244FTFTR-ND _| Octal Bus Buffer, Tri-State 454.86/2,000 TC74VHC541FTMCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* .20-TSSOP 54 AT 
TC74LVX245FTFCT-ND | Octal Bus Transceiver, TriState* . O-TSSOP 68 52 39 TC74VHC541FTMTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74LVX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . (0-TSSOP 454.86/2,000 TC74VHC541 FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. .20-SOL 60 45 34 
TC74LVX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 68 52 39 TC74VHC573FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* .20-TSSOP 54 AT 
TC74LVX373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* 68 52 39 TC74VHC573FIMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* -20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74LVX373FTMTR-ND_| Octal D-Type Latch, Tri-State 454.86/2,000 TC74VHC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 0-SOL 60 45 34 
TC74LVX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 68 52 39 TC74VHC573FWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State . 0-SOL 191.52/1,000 
TC74LVX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 68 52 39 TC74VHC574FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State .20-TSSOP 54 AT 
TC74LVX573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State... “A 84 A TC74VHC574FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74LVX4245FSFCT-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* 143° 115  .86 TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-SOL 60 45 4 
TC74LVX4245FSFTR-ND | Dual Supply Octal Bus Transceiver* 1487.20/2,000 TC74VHC574FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 0-SOL 498.17/1,000 
TC74VHC595FNF-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 6-SOL 63 48 36 
TOSHIBA TC74VHC595FTMCT-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* .16-TSSOP 1.00 75 57 
74VHC SERIES TC74VHC595FTMTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* .16-TSSOP 662.34/2,000 
Leading Innovation >>> TC74VHC4040FNF-ND | 12-Stage Binary Counter*.. 16-SOL 64 48 36 
Digi-Key ne Price Each TC74VHC4040FTMCT-ND | 12-Stage Binary Counter .16-TSSOP 57-4383. 
Part No. Description Pkg. = =1 25100 TC74VHC4040FTMTR-ND_ | 12-Stage Binary Counter*.. .16-TSSOP 380.38/2,000 
TC74VHCOOFNM-ND Quad 2-Input NAND Gate*.... 43. (356 
TC74VHCOOFTMCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 49 40.28 
TC74VHCOOFTMTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 273.60/2,000 TOSHIBA OS SERIES 
TC74VHCO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate. 43.3526 Leading Innovation >>> 
TC74VHCO2FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate 43.3526 Digi-Key Price Ease: 
TC74VHCO2FNMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate 2 36 6 Part No. Description 1 25 100 
TC74VHCO2FNMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 290.25/2,500 TCASO1FFCT-ND 2-Input NOR Gate* . 46.37 26 
TC74VHCO2FTMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate a 8 a fi nae 
TC4SO1FFTR-ND 2-Input NOR Gate* . 357.00/3,000 
TC74VHCO2FTMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 280.80/2,000 TCASGGFFCT-ND Single Analog Switch (40668)* 46 «37.°«26 
TC74VHCO4FN-ND Hex Inverter. A335 26 . ; : : : : 
sCTVHCIENEND Hexlavener® ie TCAS66FFTR-ND Single Analog Switch (4066B)* . 357.00/3,000 
See GanD : oS ME DET TC4S584FFCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B)* 50 40 30 
TC74VHCO4ETELMTR-ND 218 40/2.000 TC4S584FFTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B)* 405.00/3,000 
‘| a TC7SOOFFCT-ND Single NAND Gate (74HC00)* 36.29.20 
TC74VHCO8FTMCT-ND 49-4028 : 
TC74VHCO8FTMTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* 273.60/2,000 eR eae None (aMeta a ee 245 008.000 fe 
TC74VHC1OFNF-ND Triple 3-Input NAND Gate* 50 40 30 ‘ ' . : ; : 
TC74VHC11FTMCT-ND | Triple 3-Input AND Gate St 413 TC7SO2FFTR-ND Single NOR Gate (74HC02)* 243.00/3,000 
TC74VHC11FTMTR-ND | Triple 3-Input AND Gate*.. 282.80/2,000 TC7SO4FTFCT-ND Single Inverter (74HC04)*.. 36 0 2920 
TC74VHC14FTMCT-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* ATCO MeDy, TC7SO4FTFTR-ND Single Inverter (74HC04)*. 243.00/3,000 
TC74VHC14FTMTR-ND _| Hex Schmitt Trigger Inverter 262.80/2,000 TC7SO8FFCT-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* 36.29.20 
TC74VHC20FN-ND Dual 4-Input NAND Gate ... “Pp kh 2 TC7SO8FFTR-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* 243.00/3,000 
TC74VHC20FNF-ND Dual 4-Input NAND Gate*. i 88 TC7S14FTSFCT-ND Schmitt Inverter 36.2920 
TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate... AT 38.29 TC7S14FTSFIR-ND Schmitt Inverter* 243.00/3,000 
TC74VHC21FNMF-ND | Dual 4-Input AND Gate* 56 42 32 TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32) 36 29.20 
TC74VHC21FTMCT-ND | Dual 4-Input AND Gate* ee ee TC7S32FFCT-ND 2-Input OR Gate (74HC32 36 6.29.20 
TC74VHC21FTMTR-ND | Dual 4-Input AND Gate* 282.80/2,000 TC7S32FFTR-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* 243.00/3,000 
TC74VHC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 43 3526 TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gate 36.29 20 
TC74VHC32FTMCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* 49 4028 TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate 243.00/3,000 
TC74VHC32FTMTR-ND | Quad 2-Input OR Gate’ . 273.60/2,000 TC7SETOOFUTCT-ND Single TTL NAND Gate 36 10) 220) 
TC74VHC74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear foe) 42 32 TC7SETOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* 36 29 ~=.20 
TC74VHC74FTMCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 4-TSSOP 49 40 28 TC7SETOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* 243.00/3,000 
TC74VHC74FTMTR-ND = | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 4-TSSOP 273.60/2,000 TC7SETO2FCT-ND 36 29 = 20 
TC74VHC8GFNF-ND Quad Exclusive OR Gate* . 14-SOL 53 42 32 q 
TC74VHC86FTMCT-ND | Quad Exclusive OR Gate* . 4-TSSOP AT 3828 TOrSE UTE Single TTL Inverter Gate 36 2 Be 
: ‘ * i : : 
TORS puss eee OF Cae o ce TC7SETO4FETR-ND Single TTL Inverter Gate* 243.00/3,000 
TC7AVHC125ENTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 422:50/2,500 CE a ot rine ace el ainaaiar 
: TC7SETO4FUTFTR-ND _| Single TTL Inverter Gate* ... 243.00/3,000 
TC74VHC125FNMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State sce : 
t ‘. TC7SETOSFCT-ND Single TTL AND Gate 36 0.2920 
TC74VHC125FNMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 422.50/2,500 a 
TC74VHC125FTMCT-ND_ | Quad Bus Butter, Tri-State 55 Ad 8 TC7SETO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* . 36.29.20 
- oe TC7SETOSFFTR-ND 2-Input AND Gate* . 243.00/3,000 
TC74VHCT25FTMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 305.20/2,000 TO7SETOsFUTCT-ND | Single TTL AND Gat aa ay Ba 
TC74VHC138FN-ND 3+to-8 Line Decoder... 52 39 30 : 5 : 
TC74VHC138FNF-ND | 3-to-8 Line Decoder* 52 39 30 TC7SETOBFUTECT-ND__| 2-Input AND Gate* . 36.29 __.20 
TC74VHC138FNTR-ND | 3-to-8 Line Decode 422.50/2,500 TC7SETO8FUTFTR-ND | 2-Input AND Gate* . 243.00/3,000 
TC74VHC138FTMCT-ND_| 3-to-8 Line Decoder* 55 AA 8 TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate.. 38 2820 
TC/74VHC138FIMTR-ND_| 3-to-8 Line Decoder* 308.00/2,000 TC7SETS2FTR-ND Single TTL OR Gate. 243.00/3,000 
TC74VHC139FTMCT-ND | Dual 2-to-4 Line Deco 54 4333 TC7SET32FFCT-ND 2-Input OR Gate* 35 28 20 
TC74VHC139FTMTR-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder* 299.60/2,000 TC7SET32FFTR-ND 2-Input OR Gate* 243.00/3,000 
TC74VHC153FTMCT-ND | Dual 4-Channel Multiplexer*. AB 3627 TC7SET32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* 13652920 
TC74VHC153FTMTR-ND_| Dual 4-Channel Multiplexer*. 319.20/2,000 TC7SET32FUTFTR-ND | 2-Input OR Gate* 243.00/3,000 
TC74VHC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 55 Alt TC7SHOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* 36 2020 
TC74VHC157FNF-ND — | Quad 2-Channel Multiplexer* 55 42 (3t TC7SHOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate* 243.00/3,000 
TC74VHC164FTMCT-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* ee es TC7SHO2FFCT-ND 2-Input NOR Gate* . 36.29.20 
TC74VHC164FTMTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* 359.10/2,000 TC7SHO2FFTR-ND 2-Input NOR Gate. 743.00/3,000 
TC74VHC165FNF-ND 8-Bit PISO Shift Register* 58 4488 TC7SHO4FFCT-ND Single Inverter 36 29 20 
TC74VHC165FTMCT-ND 8-Bit PISO Shift Register* 54 AL 31 TC7SHO4FFTR-ND Single Inverter 243.00/3,000 
TC74VHC165FTMTR-ND | 8-Bit PISO Shift Register* 356.44/2,000 TC7SH32FFCT-ND 2-Input OR Gate 36 SOO nn20) 
TEAMGIReM 40 |e ebs ee | ee creer cee =e 
TC74VHC174FTMTR-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear ~~ 343.14/2,000 G7SHE6EECTEND Exclusive OR Gate®.. HD a) ee 
: : TC7SH86FFTR-ND Exclusive OR Gate*. 243.00/3,000 
TC74VHC175FN-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea: 55 42 31 4 i i 
4 i TC7SH86FUTCT-ND Single VHS Exclusiv 36 © 6.29.20 
TC74VHC175FNF-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear* 55 42 31 7 ‘ % 
i TC7SH86FUTFCT-ND _| Exclusive OR Gate*. 36 29.20 
TC74VHC238FNF-ND — | 3-to-8 Line Decoder* 58 4d 38 j : * 
LA VHCORTE TIEN 3-to.8 Ling Decoder ae aa TC7SH86FUTFTR-ND __| Exclusive OR Gate*. 243,00/3,000 
TC74VHC238FTMTR-ND_| 3-to-8 Line Decoder* 587.86/2,000 TC7SLOOFUTCT-ND Single 1 Volt NAND Gate 2900 2417 
TC74VHC240FTMCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 4 37 28 TC7SLOOFUTFCT-ND | 2-Input NAND Gate* ... 36.29 20 
‘ i i-State* TC7SLOOFUTFTR-ND —_‘| 2-Input NAND Gate* 243.00/3,000 
TC74VHC240FTMTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 324.52/2,000 ‘ 
TC74VHC240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 60 45 34 TC7SLO4FUTFCT-ND | Single 1 Volt Inverter* 36.29.20 
TC74VHC244FTMCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* iS fo TC7SLO4FUTFTR-ND___| Single 1 Volt Inverter* 243.00/3,000 
TC74VHC244FTMTR-ND_| Octal Bus Buffer, Tri-State 324.52/2,000 TC7SLO8FUTFCT-ND Single 1 Volt AND Gate* 36.29 «20 
TC74VHC244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 84534 TC7SLO8FUTFTR-ND Single 1 Volt AND Gate* 243.00/3,000 
TC74VHC245FTMCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 54° A 3t TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate. 36 46.29 20 
TC74VHC245FTMTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 356.44/2,000 TC7SLUO4FUTCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverte EOO 24 eal 
TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 68 152. 39 TC7SLUO4FUTTR-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverte! 229.50/3,000 
TC74VHC245FWTR-ND__| Octal Bus Transceiver, Tri-State 226.10/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
To SHIBA IOS SERIES (Continued) Part No. Description B 1 25100 
gilmnovation 222, : TC7WI26FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer. 4536. 27 
Dore oman ; Price Each 7 TC7W126FUTFTR-ND —_| Dual Bus Buffer*. 364.50/3,000 
. TC7WHOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate .8-SSOP 45 3627 
TC7SLUO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter* ... 36 29 © =©.20 TC7WHOOFUTFCT-ND Dual 2 Input NAND Gate .8-SSOP 45 Oy 
TC7SLUO4FUTFTR-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter* 243.00/3,000 TC7WHOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate 364.50/3,000 
TC7SUO4FFCT-ND Single Inverter (74HCU04)* 36 6.2920 A 7 
TC7SUO4FFTR-ND Single Inverter (74HCUO4)* 243.00/3,000 folbeero sie ee ees 
HIGASZOOEC TEND: 2-Input NAND Gate, ay) TC7WHO4EKFTR-ND —_| Triple Inverter* 380.70/3,000 
TC7SZOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* . 36.2920 TC7WHO4FUTCT-ND Triple Inverter. a9 2 2 
TC7SZOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate* . 243.00/3,000 TC7WHO4FUTFCT-ND _| Triple Inverter* 45 36.27 
TC7SZOOFUTCT-ND 2-Input NAND Gate: ai PR ale i i ¥ 
TC7SZOOFUTFCT-ND | 2-Input NAND Gate. 3830 at | Terwitarurer-ND | Tale Schmit inverter ESOP MS 3527 
TC7SZOOFUTFTR-ND _| 2-Input NAND Gate*. 253.80/3,000 TC7WH14FUTFCT-ND —_| Triple Schmitt Inverter*. 8SSOP 45 3627 
TOTSZ02EGT ND aan HOR Gai 38 ee ea TC7WH14FUTFTR-ND | Triple Schmitt Inverter*. 364.50/3,000 
H -Inpu ate.. 80/3, TC7WH32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate*... Ai 88 28 
TC7SZO4FFCT-ND Single Inverter Gate* 36.29 20 TC7WH32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate* 380.70/3,000 
TC7SZ04FFTR-ND Single Inverter Gate* 243.00/3,000 TC7WH32FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate. TAS UAC OT: 
TC7SZO4FUTFCT-ND__| Single Inverter Gate* 38302 TC7WH74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear . 47 3829 
TC7SZO4FUTFTR-ND Single Inverter Gate* 253.80/3,000 TC7WH74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 47 3829 
TC7SZOSFCT-ND Inverter (Open Drain) poCn ee cOn eee TC7WH74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 380.70/3,000 
TOTSZOSEUTCTEND inverter {Open Dial} eH oo a TC7WH74FUTFCT-ND | D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 45° 36 27 
(Open Drain) : 4 5 TC7WH74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 364.50/3,000 
TC7SZOSFUTFTR-ND Inverter (Open Drain) 253.80/3,000 TC7WH123FKFCT-ND | Monostable Multivibrator*. AT 38.29 
TC7SZ08FCT-ND 2-Input AND Gate. 360.2920 TC7WH123FKFTR-ND | Monostable Multivibrator*. 380.70/3,000 
TC7SZO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* 36 6.29.20 TC7WH123FUTFCT-ND _| Monostable Multivibrator*. L5G 
TOTSZOBEETR SN stan ne fae 9 Se Oe TC7WH123FUTFTR-ND | Monostable Multivibrator*. 364.50/3,000 
+ -Inpu ate : : : TC7WH125FKCT-ND Dual Bus Buffe AT 38.29 
TC7SZO8FUTFTR-ND 2-Input AND Gate* 216.00/3,000 TC7WH125FKFCT-ND Dual Bus Buffer*. AT 38 = 29 
TC7SZ32FCT-ND 2-Input OR Gate . ee aa TC7WH125FKFTR-ND | Dual Bus Buffer*. 380.70/3,000 
TC7SZ32FFCT-ND 2-Input OR Gate Bo 25 8 TC7WH126FKCT-ND Dual Bus Buffer AF 3829 
TC7SZ32FFTR-ND 2-Input OR Gate 216.00/3,000 TC7WH157FKCT-ND 2-Channel Multiplexer AT 3829 
TOTSeSPEUTCTNDE 2: Input of Gale. & a e TC7WH157FKTR-ND 2-Channel Multiplexer 380.70/3,000 
Al Inu ate E : : TC7WH157FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer AT 38 = .29 
TC7SZ32FUTFTR-ND __| 2-Input OR Gate* 216.00/3,000 TC7WH157FKFTR-ND —_ | 2-Channel Multiplexer* 380.70/3,000 
TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu' 38 set) Ail TC7WH157FUTCT-ND 2-Channel Multiplexer 45 ee 
TC7SZ125FFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output ps0 2920) TC7WH157FUTFCT-ND | 2-Channel Multiplexer TAS Cle 
TC7SZ125FFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 259.20/3,000 TC7WH157FUTFTR-ND | 2-Channel Multiplexer’ 364.50/3,000 
TC7SZ125FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* 32 25.18 TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Output AT 38 29 
TC7SZ125FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 216.00/3,000 TC7WH241FKCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Outp: US8-8 AT 38 = .29 
TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Output 36 29 8©=©.20 TC7WH241FKTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output US8-8 380.70/3,000 
TC7SZ126FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* 36 29 = 20 TC7WH241FKFCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output US8-8 AT roen 229) 
TC7SZ126FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 243.00/3,000 TC7WH241FKFTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 380.70/3,000 
TC7SZU04FCT-ND Inverter (Unbuffered) 36 29 20 TC7WH241FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* 45 360.27 
TC7SZU04FFCT-ND Inverter (Unbuffered) 36 29 ~=.20 TC7WH241FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 364.50/3,000 
TC7SZUO4FFTR-ND Inverter (Unbuffered) 243.00/3,000 TC7WHUO4FKCT-ND _| Triple Inverter. AT 38 29 
TC7SZO4FUTSLFCT-ND | Inverter (Unbuffered) 38 S30 34 TC7WHUO4FUTCT-ND | Triple Inverte Ly ee 
TC7SZO4FUTSLFTR-ND | Inverter (Unbuffered) *... 253.80/3,000 TC7WHUO4FUTFCT-ND | Triple Inverter* 45 sOONeel 
TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HCOO).... 38 ar TC7WHUO4FUTFTR-ND | Triple Inverter* 364.50/3,000 
TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HCO0 119.70/1,000 TC7WT125FUTCT-ND —_| Dual Bus Buffe 55 44 33 
TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)* Se ne TC7WT125FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer*. 55 A433 
TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)* 119.70/1,000 TC7WT125FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer*. 445.50/3,000 
TC7WOOFKFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* . ay een ee TC7WUO4FCT-ND Triple Inverter (74HCU04)... 45 36 27 
TC7WOOFKFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* . -SSOP 380.70/3,000 TC7WUO4FFCT-ND Triple Inverter (74HCU04) * LAS och eri 
TC7WOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 45 IG NnneT. TC7WUO4FFTR-ND Triple Inverter (74HCU04) * 126.00/1,000 
TC7WOOFUTTR-ND Dual 2-Input NAND Gate 364.50/3,000 TC7WU04FKCT-ND Triple Inverter. AT 38.29 
TC7WOOFUTFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate*. AB 3627 TC7WUO4FKFCT-ND Triple Inverter* 473820 
TC7WOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* . 364.50/3,000 TC7WU04FKFTR-ND Triple Inverter* 380.70/3,000 
TC7WO2FUTFCT-ND Dual 2-Input NOR Gate* 4 88 TC7WUO4FUTCT-ND Triple Inverter... A BT 
TC7WO2FUTFTR-ND Dual 2-Input NOR Gate* 364.50/3,000 TC7WUO4FUTFCT-ND —_| Triple Inverter* 45 36 27 
TC7WUO4FUTFTR-ND _| Triple Inverter* 364.50/3,000 
OSHIBA 
innovation >> W SERIES BETTOSHIBA 4-CHANNEL DARLINGTON 
Digi-Key Price Each Leading Innovation >>> SINK DRIVERS — RoHS Compliant 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 Digi-Key Price Each 
TC7WO4FFCT-ND Triple Inverter (74HC04) * .. 45 336) 27 Part No. Description 1 25 100 
LCN OSTEND Tipe inverter on - Lae a TD62064AFG-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 1.54 @ 50V, Vce Output. 155 124 93 
TORWOAENCT:NDY ible ne ee TD62064APG-ND —_| TTL, 5V, CMOS Input - 1.54 @ 50V, Vce Output. 138 115 92 
UA eA Tite inverter (7AHCO4*. a nA TD62064BPG-1-ND_| TTL, 5V, CMOS Input - 1.54 @ 80V, Vce Output. 1.20 1.00 _.80 
TC7WO4FUTFTR-ND Triple Inverter (74HC04)*. 364.50/3,000 
TC7WO8FFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HCO8) 45° °«36~=(27 TOSHIBA 7-CHANNEL 
TC7WO8FFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 126.00/1,000 Leading Innovation >>> DARLINGTON SINK DRIVERS 
TC7WO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HCO! £3 Py DigeKey Price Each 
TC7WO8FKFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08: AT 38.29 Part No. Demgion Pkg. 1. 25 100 
7 ¥ s 
Ce, Reena atone ota SSOP 980170/8:000 TD62001AFELCT-ND | General Purpose Input - 0.5A @ SOV, Vce Output 416-SOP 84 63 48 
put AND Gate (74HC08) tl TD62001AFELTR-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V. Vce Output 546.00/2,000 
TC7WO8FUTFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 364.50/3,000 Oe eer Ue s eT UL a Pastas eu 
TC7W14FKFCT-ND Schmitt Inverter*.. AT 3329 TD62001AFGELCT-ND| General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output i 92 69 52 
TC7W14FKFTR-ND Schmitt Inverter*.. 380.70/3,000 TD62001AFGELTR-ND| General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output®. 611.80/2,000 
TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) 5 3627 TD62001APG-ND General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* .. 68 51 39 
TC7W32FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) 126.00/1,000 TDG2002AFGELCT-ND| 14V to 25V, PMOS Input - 0.54 @ 50V, Voe Output . 84° (638 
TC7W32FECT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 45° «(36~«OT 7D62002AFGELTR-ND| 14V to 25V, PMOS Input - 0.54 @ 50V, Voe Output . 558.60/2,000 
TC7W32FFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 126.00/1,000 TD62002APG-ND —_| 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 5OV, Vce Output* .. 72 54 At 
TC7W32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) 47 38~«OG TD62003AFGCT-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.54 @ 50V, Vce Output* 88 66 50 
TC7WSFKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32APIF)*. Al 3829 TD62003AFGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output* 585.20/2,000 
TC7W32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)*.. 380.70/3,000 TD62003APG-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.54 @ 50V, Vce Output* 64° «4836 
TC7W32FUTFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)*.. 45 °° 36~—«O87 TD62004AFG5S-ND | 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 88 66 50 
TC7W32FUTFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)*. 364.50/3,000 TD62004APG-ND —_| 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 64 48 36 
TC7W34FKCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) . an Be 28 ULNZO03AFWG-ND) | TTL, SV CMOS 0.5A @ SOV, Voe Output® 64 48 36 
TC7W34FKFCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* -SSOP47.~«3B~«wD ULN2003APG-ND__| TTL, SV CMOS 0.5A @ SOV, Vce Output gig) a) 
TC7W34FKFTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* “SSOP 380.70/3,000 ULN2004AFWG-ND | GV to 15V PMOS, CMOS 0.5A @ SOV, Vce Output* 55 4433 
TC7W53FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demuttiplexer* .. “SSOP AT 8829 ULN2004APG-ND__ | 6V to 15V PMOS, CMOS 0.5A @ SOV, Vce Output* 55 4433 
TC7W53FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* .. 380.70/3,000 
TC7W66FUTFCT-ND Dual Bilateral Switch* 45 3627 
TC7W74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear AT 38.29 TOS H I BA DARLINGTON STO 
TC7W74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear Op a BD Leading Innovation >>> 
TC7W74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 380.70/3,000 Digi-Key Price Each 
TC7W74FUTFCT-ND D-Type Flip-Flop * . AB £361) 1227) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7W74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop* . 364.50/3,000 7D62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. .18-SOP 88 66 50 
TC7W125FUTFCT-ND Dual Bus Buffer... 45 OMe TD62081AFGCT-ND | General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Vce Output . 18-SOP 78 Asi ty 
TC7W125FUTFTR-ND Dual Bus Buffe 364.50/3,000 TD62081AFGTR-ND | General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Vce Output . 18-SOP 691.60/2,000 
TC7W125FUTFCT-ND —_| Dual Bus Buffer* 45 3627 TD62082AFGCT-ND | 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* .18-SOP 75 63-50 
TC7W125FUTFTR-ND —_| Dual Bus Buffer* 364.50/3,000 TD62082AFGTR-ND_| 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* .18-SOP 332.50/1,000 
TC7W126FUTCT-ND Dual Bus Buffer 45 3627 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
TOSHIBA 8-CHANNEL DARLINGTON SINK D Part No. Description Pkg. 1 25 100 


Reading Innovation 222, é TB6539NG-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless 

Digi-Key i Price Each Motor Controller .. 514 412 3.47 
Part No. Description Pkg. 125100 TB6548FG-ND 3-Phase Full-Wave PWM Sensorless Controller 233 186 1.40 
TD62082APG-ND 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 84 63 48 TB6549FGCT-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors .. 3.04 243 1.89 
TD62083AFG5S-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. vey 3 GH) TB6549FGTR-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors 1721.25/1,000 


TD62083AFNGCT-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* 96 80 .64 TB6549HQ-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors 3.87 310 241 


TD62083AFNGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.54 @ SOV, Vce Output* 851.20/2,000 TB6549PG-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors... 416 3.33 259 
TD62083APG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.54 @ 50V, Vce Output* .80 60 45 TB6551FGCT-ND See Ee ae: Sine-Wave PWM Brushless Bean Ae 
TD62084AFG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Outpui 6 72 54 tor Controller... ; 241 
TD62084AFGCT-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV. Vce Output* ‘967254 WBS EGTGND) = fase Ful Mave, cine: ave Bit Brushless 9599.00/2.000 
TD62084AFGTR-ND_ | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 319.20/1,000 olor MOntroN ers: 00/2, 
TD62084AFNGCT-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.54 @ 5OV, Vce Output* 141 93.74 BpSo2 EEG OTN Dual Bridge Driver IC for DC Motors. 163 1.30.98 
TD62084AFNGTR-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 984.20/2,000 TabSS2r TREND pa ee pve it toh He Moo F ah ena 
TD62084APG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* 666 50 PReeeeTCraiNG Dual Bridge Driver IC for DG Motors. = eclinante 
Ae Se Cy CUS eee ee eae vee Output See eae TB6555FLGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors. 236 189 1.47 
i . nput, 0.. , Vee Outpu A s . I ry s 
ULN2804AFWG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output a @ ogy an Pe ee aaa arr eet 2677.50/2,000 
ULN2804APG-ND —_|6V/to 15V PMOS, CMOS Input, 0.54 @ 50V, Vce Output* 76) 870.48 Motor Controller Aeor Mi. Sv 


TB6556FGTR-ND 3-Phase Full-Wave, 
TOSHIBA 8-CHANNEL DARLINGTON Motor Controller 1313.25/1,000 
: : = 5 TB6557FLGCT-ND DC Motor Drive 36-00N 2.32 1.86 1.45 
Leading Innovation >>> SOURCE DRIVERS — ols Compliant TB6557FLGTR-ND DC Motor Drive -36-Q0N 2626.50/2,000 
Digi-Key Price Each TB6558FLGCT-ND Constant Current Driver, PWM Chopper Contro .24-Q0N 2.00 1.60 1.20 


Part No. Description Pkg. 1 25 100 TB6558FLGTR-ND Constant Current Driver, PWM Chopper Contro! 
TD62783AFG-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output. 18-SOP 163 130 98 TB6559FGCT-ND Full-Bridge DC Motor Driver 


2080.00/2,000 
153522 7 292: 


TD62783AFNG-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Outpu' 18-SSOP 143 1.14 .86 TB6559FGTR-ND Full-Bridge DC Motor Drivel 1189.50/1,500 


TD62783APG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output... 18-Dip 1.38 110 83 TB6560AHQ0-ND Stepping Motor Driver. 420 3.36 2.84 
TD62784APG-ND __| 6V to 15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output............. 18-Dip 1.40 112 84 TB6560AFGO-ND Stepping Motor Driver. 459 3.68 2.86 
TB6561FGCT-ND Dual Full-Bridge Driver 2.36 1.89 1.47 
TB6561FGTR-ND Dual Full-Bridge Driver 2677.50/2,000 
TOSHIBA LED DRIVERS / DC-to-DC TB656iNG-ND Dual Full-Bridge Driver 315 252 1.96 
Leading Innovation >>> RoHS Compliant TB6562AFGCT-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors. 2.30 184 1.43 
Digi-Key Price Each TB6562AFGTR-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors. 30-SSOP 1300.50/1,000 
ps ew | Rene (ewe bmecamege eas $8 1B 
T862736FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 70 od AO TB6571FGTR-ND 30V Brushless DC Motor Controller/Driver. ~928.80/800 
TB62736FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 682.50/3,000 TB6575ENGCT-ND PWM Sensorless Controller for 3-Phase Full-Wave . 
1B62737FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED: 70 53.40 BLDC Motor oe 4.90 1.52 1.14 
LCi Sar Bi none iar Aah i ers TB6575FNGTR-ND PWM Sensorless Controller for 3-Phase Full-Wave 
EB lep-Up lype onverter tor White : E BLDC Motor.. 1976.00/2,000 
1B62737FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 585.00/3,000 TB6581HG-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless 
TB62752AFUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED 76 57 43 Motor Controller .... 7.00 560 4.73 
TB62752AFUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED 741.00/3,000 TB6586AFGCT-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller.. 133 1.06 .80 
TB62752BFUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED: 76 57 48 TB6586AFGTR-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller. 1378.00/2,000 
TB62752BFUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 741.00/3,000 TB6586FGCT-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller. We lal 8 
TB62754AFNGCT-ND Step-Up Type DC/DC Controller, Built-In 6-Channel Sink TB6586FGTR-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller. 1430.00/2,000 
Driver for White LEDs We 148 118 .89 TB6588FGOELJUCT-ND | 3-Phase Full-Wave PWM Driver for Sensorless 
TB62754AFNGTR-ND | Step-Up Type DC/DC Controller, Built-In 6-Channel Sink DC Motors .... roe 3.56 2.85 2.22 
Driver for White LEDs 1534.00/2,000 TB6588FGOELJUTR-ND | 3-Phase Full-Wave PWM Driver for Sensorless 
7B62755FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED 76 57 43 DC Motors 2014.50/1,000 
TB62755FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED 1211.25/5,000 TBESSOFTGCT-ND Direct PWM Brushed DC Motor Drive 96 80 64 
TB6590FTGTR-ND Direct PWM Brushed DC Motor Drive: 851.20/2,000 
TB62756FUGCT-ND Constant-Current Step-Up DC/DC Converter 72 54 Al 1B6591FLGCT-ND Direct PWM/Constant Current PWM Brushed DC 
TB62756FUGTR-ND Constant-Current Step-Up DC/DC Converter 702.00/3,000 Motor Driver 257 2.06 1.60 
TB62757FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED: ae: 54 (41 TB6591FLGTR-ND Direct PWM/Constant Current PWM Brushed DG 
1B62757FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED: 702.00/3,000 Motor Driver .48-Q0N 2907.00/2,000 
1B62757FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs AS BYES) TB6592FLGCT-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. .24-00N 1.75 1.40 1.05 
1B62757FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LED 1211.25/5,000 TB6592FLGTR-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. .24-QON 1820.00/2,000 
TCA62723FMGCT-ND 3-Channel Constant-Current LED Drivel 96 80 64 TB6593FNGCT-ND Driver IC for DC Motor 20-SSOP 1.63 1.30 .98 
TCA62723FMGTR-ND 3-Channel Constant-Current LED Drive! 1248.00/3,000 TB6593FNGTR-ND Driver IC for DC Motor 20-SSOP 1690.00/2,000 
TCA62724FMGCT-ND 3-Channel Constant-Current LED Drive: 96 80.64 TB6594FLGCT-ND Dual DC Motor Driver with Built-In DC/DC Converter -24-Q0N 2.08 1.66 1.25 
TCA62724FMGTR-ND 3-Channel Constant-Current LED Drive! 1248.00/3,000 TB6594FLGTR-ND Dual DC Motor Driver with Built-In DC/DC Converter .24-Q0N 2158.00/2,000 
TCA62753FUGCT-ND Charge Pump Type DC/DC Converter for White LED Driver p72 544i TB6S95FLGCT-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. 36-Q0N 240 1.92 1.44 
TCA62753FUGTR-ND | Charge Pump Type DC/DC Converter for White LED Driver .. 6-SSOP 702.00/3,000 TB65S95FLGTR-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. .36-QON 2496.00/2,000 
TB6596FLGCT-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver .36-Q0N 2.03 1.62 1.22 
TB6596FLGTR-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver. 2106.00/2,000 
ERS / CONTROLLERS TB65SOBFNGCT-ND Dual Full-Bridge Driver for Stepping Motors . 738 140 63 
Leading Innovation >>> RoHS Compliant TB6598FNGTR-ND Dual Full-Bridge Driver for Stepping Motors .. 1430.00/2,000 
Digi-Key Price Each TB6607FLGCT-ND DC Motor Drivel 1.98 1.58 1.19 
inti TB6607FLGTR-ND DC Motor Drive! 2054.00/2,000 
Part No. Description if 25 100 
A - . TB6608FNGCT-ND Stepping Motor Driver. 1.93 154 1.16 
TA7267BP5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor... 1.80 1.44 1.08 TBOGOSFNGTR-ND Stepping Motor Driver... 2002.00/2,000 
ee rnc a 1B 12 & | eect |e sat i 1d! 
TA7291FGTR-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control. " 977.55/1,500 TRS612ENGTREAD Brier 10 for Dual De Motor pee ae 
TMBEIES NG aii aeprdae Bi ik Gutoit Vollaae Bantrol: Wp ea Ee TB6613FTGCT-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver. 270 eG G8 
A “Mode Bridge Driver with Output Voltage Control . : ‘ TB6613FTGTR-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver. 3060.00/2,000 
TA7291SG5J-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control . 90 75 60 TB62206FGCT-ND BiCD PWM 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver 248 1.98 1.49 
TA7774FGCT-ND 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver. 143° 1.14 86 TB62206FGTR-ND BiCD PWM 2-Phase Bipolar Stepping Motor Drive! 1287.00/1,000 
TA7774FGTR-ND 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver. 1111.50/1,500 TB62209FGCT-ND Stepping Motor Driver IC using PWM Chopper Type 342 274 213 
TA7774PG5J-ND 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver. 141 1.18 94 TB62209FGTR-ND Stepping Motor Driver IC using PWM Chopper Type 1938.00/1,000 
TA8409FGCT-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control. 1.05 88 70 
TA8409FGTR-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control .. 931.00/2,000 
TA8409SGS5J-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control . 81 «468 54 TOSHIBA = EAR SERIES 
TA8428FGCT-ND. Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 236 1.89 1.47 — EJ 7 
TA8428FGTR-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 1338.75/1,000 Diol Key ieee + A Enea Each 
TA8428K5S-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 258 2.06 1.55 GIUALE Ssoription = 9. 
TA8429HQ5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor.. 3.80 3.05 2.37 _ Amplifiers 
TA8435HQ5-ND PWM Chopper Type Bipolar Stepping Motor Driver 550 440 3.72 TC75S54FCT-ND Single Op Amp 290 Al 
TA8440HQ5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor.. 4.05 3.24 252 TC75S54FTR-ND Single Op Amp 705.90/3,000 
TA84002FGCT-ND PWM Chopper Type 2-Phase Bipolar Stepping TC75W54FUTCT-ND Dual Op Amp... 36 0.301 
Motor Driver nee 248 1.98 1.49 TC75W54FUTFCT-ND Dual Op Amp* 2.34 1.89 1.30 
TA84002FGTR-ND Pui Chopper Type 2-Phase Bipolar Stepping oe ata Mees lia pa oe — G ee 
lotor Driver - 00/1, 3 : : 
TA84006FGCT-ND 3-Phase Wave Motor Drive 30-SSOP 180 1.44 1.08 TC7SWSSFUTTR-ND | Dual Op Amp 1173.90/3,000 
TA84006FGTR-ND 3-Phase Wave Motor Drive 936.00/1,000 Audio Power Amps — RoHS Compliant 
TA84007PQ-ND DC Motor Full Bridge Drivel 1.38 1.10 83 TA8216HQ5-ND 13W, 2-Channel Audio Power Amp 248 1.98 1.54 
TA84007FGCT-ND DC Motor Full Bridge Drive: 140 1.12 .84 TA8246AHQ5-ND 6W, 2-Channel Audio Power Am 2.25 1.80 1.35 
TA84007FGTR-ND DC Motor Full Bridge Drive: 1092.00/1,500 TA8256BHQ5-ND 6W, 3-Channel Audio Power Am 248 1.98 1.54 


TA84007SG-ND DC Motor Full Bridge Drivel 1.08 90 72 TA8258HQ5-ND 20W, 2-Channel Audio Power Amp 2.93 2.34 1.82 

TB6537FGCT-ND. 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller 1.75 140 1.05 Shock Sensor — RoHS Compliant 

1B6537FGTR-ND 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller 1820.00/2,000 TAGOOSFNGCT-ND 7-Channel Version Shock Senso! 40-SSOP 141 93 74 

TB6537PGJ-ND 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller .... 1.68 1.34 1.01 TAGOO9FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Senso 10-SSOP 984.20/2,000 

TB6539FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless TA6038FMGCT-ND 1-Channel Version Shock Senso -10-SON 141 118 94 
Motor Controller 3.94 3.15 2.45 TA6038FMGTR-ND 1-Channel Version Shock Senso! -10-SON 1833.00/3,000 

TB6539FGTR-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless TA6038FNGCT-ND 1-Channel Version Shock Senso 10-SSOP_ 1.23 1.03.82 
Motor Controller 30-SSOP 4462.50/2,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1055 


Digi-Key Price Each 
LINEAR SERIES (Continued) Part No. Description 1 25 100 
— EL5160IWZ-T7TR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 1830.00/3,000 
Digi-Key ie Price Each EL5161IC-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp. ie 12r 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 EL5161IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp. ie Vee EP 
TA6038FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Sensor... 10-SSOP 1090.60/2,000 EL51611WZ-T7ACT-ND. 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 1.66 92 ali 
TA6039FNGCT-ND 1-Channel Version Shock Senso! 10-SSOP 1.23 1.03 82 EL51611WZ-T7ATR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 152.50/250 
TA6039FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Senso! 10-SSOP 1090.60/2,000 EL51621S-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp. 285 1.75 1.23 
TAG042FNGCT-ND Shock Sensor. 10-SSOP 1.23 1.03.82 EL5162ISZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 285 175 1.23 
TAGO42FNGTR-ND Shock Sensor. 10-SSOP 1090.60/2,000 EL5162IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 285 175 1.49 
TB6066FNGCT-ND Shock Sensor.. 16-SSOP 88 66 50 EL5162IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 307.50/250 
TBS0GSrNG TAN shoe sane eee te Sao ie eae EL5163IC-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp. 2.85 212 1.57 
-l “Channel, Low Noise, shock senso! Ee 4 : : EL5163IW-17CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp 285 175 1.49 
TB6073AFNGTR-ND 2-Channel, Low Noise, Shock Senso! 16-VSOP 1197.00/2,000 EL5163IW-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp. 3690.00/3,000 
SOE Ee ND ehoek Bala 76 fe na 5 nae £L5163IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 285 1.75 1.49 
7 H OGK Bens. 741.00/3, EL5163IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 307.50/250 
EL51641S-ND 600MHz Current Feedback Amp 3.00 1.85 1.33 
EL51641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp*. 3.00 1.85 1.33 
EL5164IW-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp 250 1.90 1.45 
Digi-K Price Each EL5164IWZ-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp*. 3.00 1.85 1.59 
Pa fiat Description A we fan EL5164IWZ-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp*. 3990.00/3,000 
= : EL51651W-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp 2.50 1.90 1.45 
CASTZDAEZ:ND 4.5MHz BIMOS Op Amp* U7Gh 228) 700 EL5165IWZ-T7ACT-ND GOOMHz Current Feedback Am 
; p*. 3.00 1.85 1.59 
CASTAQAMZ:ND 4.5MHz BIMOS Op Amp* UG 28 66 EL51651WZ-T7ATR-ND 6OOMHz Current Feedback Amp* 
; p*. 332.50/250 
CA3140MZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp* A790 91.025 9).68 EL51661S-ND 4.4GHz Current Feedback Am 
f : z p.. 3.24 2.00 1.44 
CA3240EZ-ND 4.5MHz Dual BiMOS Op Amp 8-Dip 1.55 84 56 EL5166ISZ-ND 4.4GHz C it Feedback At 324 200 1.44 
EL2045CSZ-ND Low Power 100MHz Gain-of-2 Stable Op Amp*.......8-SOIC 5.07 355 237 |  gyesgeiwz-T7ACT-ND 44GHz Current Feedback Amp ‘os OGD Bae 
EL2125CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp* 8-SOIC 621 435 2.90 EL51661WZ-T7ATR-ND 7.4GHz Current Feedback Amp 487.75/250 
EL2126CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp 4.06 2.52 1.88 EL5167IC-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp. 2.70 2.06 1.57 
Seen pa oe oe ine oe er ae EL5167ICZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 3.24 2.00 1.72 
x h : H 3 : EL51671CZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* .. 360.00/250 
EL2228CSZ-ND Dual Low Noise Amp*. 5.89 4.14 2.76 EL5167IW-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp. 2.70 2.06 1.57 
EL2228CYZ-ND Dual Low Noise Amp* - 5.96 4.18 2.78 EL51671WZ-T7ACT-ND 7.4GHz Current Feedback Amp 3.24 2.00 1.72 
EL2250CS-ND 125MHz Single Supply Dual Op Am 8-SOIC 550 3.86 2.58 £L5167IWZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* .. 360.00/250 
EL2276CSZ-ND 70MHz/1mA Current Mode Feedback Amp* . 5.29 3.70 247 EL5193ACSZ-T7CT-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* 258 160 1.7 
EL2480CS-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp 5.75 4.03 2.68 EL5193ACSZ-T7TR-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* .. 1430.00/1,000 
EL2480CSZ-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp* . 5.75 4.03 2.68 EL5193ACWZ-T7CT-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* .. 242 149 1.26 
EL4332CSZ-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp* -16-SOIC 9.74 682 4.55 EL5193ACWZ-T7TR-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* 3900.00/3,000 
EL4332CSZ-T7CT-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp* -16-SOIC 10.03 7.02 5.86 EL52021Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 3.15 1.95 1.40 
EL4332CSZ-T7TR-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp* .16-SOIC 4679.00/1,000 EL52031S-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 3.15 1.95 1.40 
EL43401UZ-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp*... 24-QSOP 6.78 4.93 3.26 EL52031Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 3.15 1.95 1.40 
EL4342ILZA-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp* 32-QFN 10.70 7.79 5.14 EL52031YZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* . 3.39 2.10 1.81 
EL45011U-ND 100MHz Video Front End. 8.93 650 4.29 EL52031YZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* . 2265.00/1,500 
EL45011UZ-ND 100MHz Video Front End 8.93 650 4.29 EL52041Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 449 314 2.09 
EL45431LZ-ND Triple Differential Twisted-Pair Driver 6.03 402 2.79 EL52051S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 449 314 2.09 
EL4583AISZ-T7CT-ND Synchronous Separator* .16-SOIC 10.75 7.83 6.49 EL52051Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 449 314 2.09 
EL4583AISZ-T7TR-ND Synchronous Separator* .16-SOIC 5160.00/1,000 EL5210CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 4.06 252 1.88 
EL51001S-ND 200MHz Slew Enhanced VF, 2.62 1.56 1.09 EL5210CSZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp*. 4.06 252 1.88 
EL51001SZ-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* 2.62 1.56 1.09 EL5210CY-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 4.06 252 1.88 
EL5100IW-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA... 242 1.80 1.33 EL5211AlYEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*. 5.00 350 2.33 
EL5101IW-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA 2.73 168 1.43 EL52111VE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp... 9.00 350 2.33 
EL5101IW-T7TR-ND 200MHz Slew Enhanced VFi 3510.00/3,000 EL52111YEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*. 5.00 350 2.33 
EL51021S-ND 400MHz Slew Enhanced VF 285 1.75 1.23 EL5220CYZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp*. 3.36 2.08 1.49 
EL5102ISZ-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 285 1.75 1.23 EL5221CYZ-ND Dual 12MHz Rail-to-Rail \/O Buffer* 3.18 1.97 1.41 
EL5102IWZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3.04 1.87 1.59 EL5223CRZ-ND 12MHz Rall-to-Rail /O Buffer* 491 344 2.29 
EL5102IWZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3930.00/3,000 ELS2241REZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer 5.71 4.00 2.67 
EL51041S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA... 3.00 185 1.33 ae ee data fu . we se oe 
EL51041SZ-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3.00 1.85 1.33 a -OMEIZ Rall-10=Ral BUTET™ ss 2 
PEO VE GUND SnoMtle Slew Eahcheadl VER Son DG si EL52281L-T7CT-ND VCOM with Dual Gamma Buffer. 260 194 1.43 
EL5104IW-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 4320.00/3,000 EL5244CN-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 3.57 2.22 1.63 
ELSIE eRe SOOKE Slew Eahanecd VERS Pee er £L5244CS-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 357 229 163 
EL5104IW2Z-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 4320.00/3,000 EL52501Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 463 3.24 2.16 
EL51051W-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA... 324 2.00 1.72 ELS2511S-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 463 3.24 2.16 
: i EL52511Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 463 3.24 216 
EL5105IW-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 4320.00/3,000 
- 3 * EL52521Y-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 5.23 3.66 2.44 
EL5105IWZ-T7ACT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 3.24 2.00 1.72 
7 4 i EL52571S-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 5.91 414 276 
EL5105IWZ-T7ATR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 360.00/250 
a 4 A i EL52571Y-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 5.91 414 276 
EL51061S-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 2.50 1.51 1.04 
EL5106IW-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable 064.162 1.38 EL52601YZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . Ce 
: 7 ‘i : . = EL52611SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . 3.71 2.31 1.72 
EL5106IW-T7TR-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 3390.00/3,000 % 
EL5108IS-ND 450MHY Fixed Gain Amp with Enable 264. 162 113 EL52621YZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 457 3.20 2.13 
FL51081SZ-ND 450MHz Fixed Gain A P ith Enable* 264 162 143 EL52631SZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 457 3.20 2.13 
At 2 RE AIT IS EGE : : : EL53001U-ND 200MHz Slew Enhanced VFA 5.29 370 247 
51141 IWTZ-T7ACT-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp*.. 3.74 2.33 2.03 = = = 
. = ¥ EL53001UZ-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* . 5.51 3.86 3.22 
Se TALEND COM He Rallsto: Ball n/ Out Op Am Fn ae oe EL53001UZ-T7TR-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* . 2571.00/1,000 
parte Ha ot era AL ; ; ; EL53041U-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 794 5.56 3.72 
EL5120IWTZ-T7ACT-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* ... 3.57 2.22 1.93 EL53041UZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* . 817. 5.72 4.77 
7 7 as 
EL5120IWTZ-T7ATR-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 410.00/250 EL5304|UZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* . 3810.00/1,000 
EL5123CYZ-ND 12MHz Input/Output Buffer* 3.21 1.98 1.43 uD 
P P : a ~ “ - EL5306IUZ-ND 350MHz Fixed Gain Amp*.... 5.51 3.86 2.58 
EL5127CYZ-ND 2.5MHz 4-Channel Rail-to-Rail Buffer 3.30 2.04 1.47 EL53061SZ-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp* 571 4.00 3.34 
EL5132ISZ-T7CT-ND 670MHz Low Noise Amp*... 279 171 1.46 EL5306ISZ-17TR-ND 350MH) Fixed Gain Amp* *"'9670.00/1,000 
EL51321SZ-T7TR-ND 670MHz Low Noise Amp*... = 1200.00/1,000 ELS308IUZ-T7CT-ND ‘450MHz Fixed Gain Amo 571 4.00 | 3.34 
EL5144CW-T7CT-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 2.36 145 1.23 EL5308IUZ-T7TR-ND 450MHz Fixed Gain Amp* 2670.00/1,000 
EES eaCWalM0RsND 1Q0MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp : 3810,00/8,000) EL5323CRZ-ND 72MHz 10-Channel R/R 1/0 Buffer* S71 4.00 2.67 
EL5146CN-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp “Dip 3.24 2.00 1.43 FL5324|/REZ-ND 42MHz Rail-to-Rail Buffer* ... 657 460 3.08 
ELS146CS-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp BSOIG 3.24 2.00 1.43 £L5327CRZ-ND 2.5MHz, 10-Channel Rail-to-Rail Buffer .24-TSSOP 4.40 3.08 2.05 
EL5146CSZ-T7CT-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp 8-SOIG 273 1.69 1.45 EL53291REZ-ND Multi-Channel Butter* se B-HTSSOP 514 360 240 
EPS GCS 2 TTR ND i oN He Sinale Supply Rail-to-Rail Amp s rn oe EL53601S-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp 4.29 3.00 2.00 
x 2 AMPUTEE : : : EL53601SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp*. 429 3.00 2.00 
EL51501SZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* .. 3.54 2.20 1.92 EL53601U-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp. 429 3.00 2.00 
EL51501SZ-T7TR-ND 200MHz Amplifier* . 1630.00/1,000 EL5362ISZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 5.26 368 3.07 
ELS150IW-T7CT-ND 200MHz Amplifier 3.05 2.32 1.77 EL5362ISZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 2451.00/1,000 
EL5151IW-T7CT-ND 200MHz Amplifier: 3.05 2.32 1.77 EL5362IU-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp. 5.06 354 2.36 
EL5151IWZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* . 3.54 2.20 1.92 EL53621UZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 5.26 3.68 3.07 
EL5151IWZ-T7TR-ND 200MHz Amplifier* 4890.00/3,000 EL5362IUZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 2451.00/1,000 
EL5152IS-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.57 2.22 1.64 EL53641S-ND 600MHz Current Feedback Amp... 5.86 410 2.74 
EL5152ISZ-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 3.57 2.22 1.64 EL53641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp*. 5.86 410 2.74 
EL5153IW-T7CT-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.25 247 1.89 EL53641U-ND 600MHz Current Feedback Amp... 5.86 410 2.74 
EL5153IWZ-T7CT-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 3.77 2.34 2.04 EL53641UZ-ND 600MHz Current Feedback Amp*. 586 410 274 
EL5153IWZ-T7TR-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp* . 5190.00/3,000 EL53701U-ND 100MHz Differential Twisted-Pair Drivel Hale Gel Noi) 
EL5156ISZ-T7CT-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. S197) 247 215 EL53711U-ND 250Mkz Differential Twisted-Pair Drivel PVey) NIMS) 72h) 
EL51561SZ-T7TR-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 1830.00/1,000 EL5372IU-ND 250Mtz Differential Line Receiver... SiS he es Ol 2.011 
EL5157IW-T7CT-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 3.43 2.61 1.99 EL53731U-ND 450Mtz Differential Twisted-Pair Drivet 6.60 462 3.08 
EL5157IWZ-T7CT-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 3.97 247 2.15 EL53741U-ND 550MHz Differential Twisted-Pair Driver. 6.60 4.62 3.08 
EL5157IWZ-T7TR-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 5490.00/3,000 EL53751U-ND 550Mkz Triple Differential Line Receiver. 6.60 462 3.08 
EL5160IS-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am Hl Olid trey) EL5410CR-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp... .14-TSSOP 4.77 3.34 2.23 
EL51601SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 8-SOIC 1.90 112 75 EL5410CRZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp*. .14-TSSOP 4.77 3.34 2.23 
EL5160IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am We) eae EP EL5410CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp .... 14-SOIC 4.77 3.34 2.23 
EL5160IWZ-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp 1.66 9277 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key 
Part No. 


RS (Continued) 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


EL54111RE-ND 
EL54111REZ-ND 
EL54111RZ-ND 


60MHz R/R Input/Output Op Amp... 14-HTSSOP 
60MHz R/R Input/Output Op Amp* 14-HTSSOP 
60MHz R/R Input/Output Op Amp* 


412 256 1.89 
412 256 1.89 
3.83 2.38 1.76 


EL5420CLZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 440 283 2.09 
EL5420CRZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 432 269 2.00 
EL5420CSZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp*..... 432 269 2.00 
EL5421CYZ-ND Quad 12MHz R/R Input/Output Buffe: 418 260 1.92 
EL5423CLZ-ND 12Mkz, 12-Channel R/R 1/0 Buffer* 6.23 4.36 2.92 
EL5423CRZ-ND 12MHz, 12-Channel R/R 1/0 Buffer 6.23 436 2.92 
EL5427CLZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* 446 3.12 2.08 
EL5427CRZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* 446 312 2.08 


EL5444CS-ND 
EL5444CU-ND 
EL54511S-ND 
EL54551S-ND 


100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 
100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 
200MHz Amp........ 

270MHz Voltage Mode Feedback Amp 


6.21 435 2.90 
621 435 2.90 
7.54 5.28 3.52 
8.37 5.86 3.91 


EL54621SZ-ND 
EL56111REZ-ND 
EL57241REZ-ND 
EL58111REZ-ND 
EL76401LTZ-T7CT-ND 


500MHz Low Power Current Feedback Amp* 
60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* .. 
Integrated Buffer with VCOM* ........ 
60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* .. 
TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp 


24-HTSSOP 
28-HTSSOP 
32-QFN 


3.57 2.211159 
457 3.20 2.13 
617 432 2.88 
457 3.20 2.13 
3.36 2.08 1.79 


EL76401LTZ-T7TR-ND 
EL8100IS-ND 
EL81001SZ-ND 
EL81001W-T7CT-ND 
EL81001IWZ-T7ACT-ND 


TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp... 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp 

200MHz Rail-to-Rail Amp* 


1490.00/1,000 
2.62 1.56 1.09 
2.62 1.56 1.09 
279 2.07 1153 
2.79 171 1.46 


EL81001WZ-T7ATR-ND 
EL81011WZ-T7ACT-ND 
EL81011WZ-T7ATR-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 


300.00/250 
279 1.71 1.46 
300.00/250 


EL8102IS-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 3.63 2.25 1.67 
EL81021SZ-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* 8-SOIC 3.63 2.25 1.67 
EL8102IWZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-6 3.86 2.40 2.09 
EL8102IWZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-6 5310.00/3,000 
EL8103IW-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 3.86 240 2.09 
EL8103IWZ-T7ACT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 3.86 2.40 2.09 
EL8103IWZ-T7ATR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-5 442.50/250 
EL8170FSZ-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp 8-SOIC 3.24 2.00 1.30 


EL81701SZ-T7CT-ND 
EL8171FSZ-ND 
EL8172FSZ-ND 
EL8172ISZ-T7CT-ND 


Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp 
Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp 
Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp 
Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp 


3.24 2.00 1.77 
2:56 1.52) 196 
3.24 2.00 1.30 
3.24 2.00 1.77 


EL8173FSZ-ND 
EL8176AIWZ-T7ACT-ND 


EL8176AIWZ-T7ATR-ND 


Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp*.. 

Micropower Single Supply Rail-to-Rail In/Out 
Precision Op Amp*... 

Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail In/Out 


2.56 1.52) 196 
3.71 2.31 2.09 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1SL28191FHZ-T7CT-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail Output 
3.57 2.21 1.82 
1SL28191FHZ-T7TR-ND 
4284.00/3,000 
ISL28194FHZ-T7CT-ND 
Op Amp*.... De a8 he 
ISL28194FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 330nA Single Supply Rail-to-Rail 1/0 
Op Amp*.... we 2556.00/3,000 
1SL28195FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 1A Single Supply R 
Op Amp*.... 218 129 1.04 
1SL28195FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 1A Single 
Op Amp* ..... : 2376.00/3,000 
ISL28196FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 2.5yA Sing| 
Comparator’ ..SOT-23-6 2.18 1.29 1.04 
ISL28196FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 2.5. 
Comparator*... SOT-23-6 2376.00/3,000 
1SL28197FHZ-T7CT-ND 
SOT-23-6 2.381 1.39 1.12 
ISL28197FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 800nA Single Supply Rai 
Comparator* oe 2556.00/3,000 
ISL28276FBZ-ND Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail 1/0 
Op Amp*.... os BCR Osh) Tey 
I1SL28278FAZ-ND Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail 1/0 
Op AMP® wa. oe - 371 231 1.54 
ISL28290FUZ-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low Distortion, 
Rail-to-Rail Output, Op Amp*.... i 6.11 4.07 2.82 
1SL28291FUZ-ND Dual, Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail 
Output Op Amp*............ RAGE} EWA) ARYi 
ISL28470FAZ-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, 
Rail-to-Rail Amp* 546 3.64 2.52 
ISL550011BZ-T7CT-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp 463 3.24 271 
1SL550011BZ-T7TR-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp 2159.00/1,000 
ISL550021BZ-T7CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp $31 3.72 3.11 
1SL550021BZ-T7TR-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp 2479.00/1,000 
ISL550041BZ-T7CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp 9.09 6.36 5.31 
ISL550041BZ-T7TR-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp* ... 4239.00/1,000 
ISL59112IEZ-T7CT-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer C70-6 4.73 2.96 2.50 
ISL59112IEZ-T7TR-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* 6084.00/3,000 
ISL594241RZ-ND 1GHz Triple Mux Amp*..... 8.80 616 4.11 
ISL594401AZ-T7CT-ND 400MHz Multiplexing Amp* .. 5.63 3.94 3.29 


ISL594401AZ-T7TR-ND 


400Mkz Multiplexing Amp*. 


2630.00/1,000 


Precision Op AMP® .....c..csecvcssosecteerecsestseteeee SOT-23-6 435.00/250 Digi-Key = Price Each 
EL8176BIWZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Rai Part No Description : E25 100) 
Precision Op Amp*... SOT-23-6 2.73 1.68 1.50 ISL887051B846Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.40 
EL8176FWZ-T7ACT-ND Micropower, Single Supply, 1SL887051B846Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1150.00/1,000 
Precision Op Amp*... SOT-23-6 2.24 1.33 1.08 ISL887051P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.15 
EL8176FWZ-T7ATR-ND Micropower, Single Supply, Rat ISL887061B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.40 
Precision Op Amp*.... SOT-23-6 204.00/250 ISL887061B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1150.00/1,000 
EL8178AIWZ-T7ACT-ND Micropower, Single Supply Rail-to-Rail In/Out ISL887061B831Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
Precision Op Amp* SOT-23-6 4.00 249 2.25 1SL887061B831Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer* 1150.00/1,000 
EL8178AIWZ-T7ATR-ND Micropower, Single Supply Rail ISL887061P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 115 
PRECISION! OPAMP ™-crsssnnsesocooscosecaerecossnsoncaadnsGineeesas SOT-23-6 414.00/250 ISL887061P829Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1:64 1.15 
EL8178BIWZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail In/Out ISL887061P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.15 
Precision Op AMP*.....sessssesssesussesseeenneeesneeee SOT-23-6 2.79 171 1.49 1SL88706IP844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 267 1.64 1.15 
EL8178BIWZ-T7TR-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail In/Out ISL887071P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 267 1.64 1.15 
Precision Op Amp*... ... SOT-23-6 3240.00/3,000 1SL88708IB826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 1.40 
EL8186IWZ-T7ACT-ND Micropower Single Supply R/R In/Out Op Amp* 2.01 118 1.03 ISL887081B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*... 1150.00/1,000 
EL81861WZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply R/R In/Out Op Amp* 199.13/250 I1SL887081B831Z-TKCT-ND 267 1.64 1.40 


EL82001Y-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp 


3.54 2.19 1.58 


EL82001YZ-T7CT-ND 
EL82001YZ-T7TR-ND 
EL82011S-ND 
EL82011SZ-ND 
EL82021Y-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
500MHz Rail-to-Rail Amp... 


3.63 2.25 1.96 
2505.00/1,500 
3.54 219 1.58 
3.54 219 1.58 
671 470 3.14 


EL82031S-ND 
EL83001S-ND 
EL83001SZ-T7CT-ND 
EL83001SZ-T7TR-ND 
EL83001U-ND 


500MHz Rail-to-Rail Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp... 


671 470 3.14 
446 312 2.08 
469 328 274 
2189.00/1,000 
446 3.12 2.08 


EL8302IS-ND 
EL8302ISZ-T7CT-ND 
EL83021SZ-T7TR-ND 


500MHz Rail-to-Rail Amp... 
500MHz Rail-to-Rail Amp* 
500MHz Rail-to-Rail Amp* 


8.97 6.28 4.19 
917 642 5.36 
4279.00/1,000 


EL8302IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8.97 6.28 4.19 
EL84011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 10.00 7.00 4.67 
EL84011U-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp... 10.00 7.00 4.67 


EL84011UZ-T7CT-ND 
EL84011UZ-T7TR-ND 
EL84031S-ND 
EL84031U-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp* 
200MHz Rail-to-Rail Amp* 
500MHz Rail-to-Rail Amp 
500MHz Rail-to-Rail Amp 


Wes iG kyr 
4769.00/1,000 

11.20 7.84 5.23 

11.20 7.84 5.23 


EL92121YEZ-ND 
HA4600CBZ-ND 


100MHz, 100mA Amp* 
480MHz, Video Buffer* 


495 315 2.16 
241 145 1.00 


HA9P5020-5Z-ND 100MHz Current Feedback Video Amp*.. 3.48 2.16 1.60 
HFA11001BZ-ND 850MHz Low Distortion Current Feedback Op Amp*...8-SOIC 4.80 3.36 2.24 
HFA11301BZ-ND 850MHz Output Limiting, Low Distortion 

Current Feedback Op Amp* 6.00 4.20 2.80 
ICL7611DCPAZ-ND 1.4MHz Low Power CMOS Op Amp* 1.62 90.60 
1SL28136FHZ-T7ACT-ND 5Mz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 2.79 1.71 1.40 
ISL28136FHZ-T7ATR-ND 5Mtz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 Op Amp*..... SOT-23-6 270.00/250 
ISL28138FHZ-T7ACT-ND 4.5MHz Single Precision Rail-to-Rail I/O Op Amp*..SOT-23-6 2.56 1.52 1.24 
ISL28138FHZ-T7ATR-ND 4.5MHz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 Op Amp* .. SOT-23-6 240.00/250 
ISL28156FHZ-T7CT-ND 39,A Micropower Single Precision R-R 1/0 

Op Amp* SOT-23-6 2.24 1.33 1.08 
1SL28156FHZ-T7TR-ND 

Op Amp* SOT-23-6 2448.00/3,000 
ISL28158FHZ-T7ACT-ND 

Op Amp* SOT-23-6 2.14 1.23 1.00 
ISL28158FHZ-T7ATR-ND 

189.00/250 


ISL28190FHZ-T7CT-ND 
ISL28190FHZ-T7TR-ND 


Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail Output 
Op Amp* er 


SOT-23-6 


412 256 2.13 


5112.00/3,000 


Supervisor with Watchdog Timer*.. 


1SL887081B831Z-TKTR-ND 
1SL887081B844Z-TKCT-ND 
1SL887081B844Z-TKTR-ND 


Supervisor with Watchdog Timer* 
Supervisor with Watchdog Timer 
Supervisor with Watchdog Timer 


1150.00/1,000 


2.67 


1.64 


1.40 


1150.00/1,000 


ISL887081P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.15 
ISL887081P829Z-ND Supervisor with Watchdog Timer Pere aN hal 
ISL887081P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2 als 
ISL887081P844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer Play) ae! shal 
ISL887161P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 1.15 
ISL888131P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 1.15 
X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
4K l2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
4K 2C EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low §.20 3.31 2.27 
X4043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low. 6.29. 3.43 2.36 
X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
X4043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor wit 
4K |2C EE, Reset Low 6.20 3.31 2.27 
X4043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low 5.29 343 2.36 
X4043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
4K l2C EE, Reset Low. 6.29 419 2.91 
X4043S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low §.20 3.31 2.27 
X4043S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low. 6.29 3.43 2.36 
X4043M8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor wi 
4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043M81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
4K |2C EE, Reset Low. 6.29 419 2.91 
X4043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor wi 
4K I2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K l2C EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
* RoHS Compliant (Continued) 
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CPU SUPERVISORS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X5045PI-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 6.29 3.43 2.36 
X5045S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor wit 

4K SPI EE, Reset High... §.20 3.31 2.27 
X5045P1-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 5.29 343 2.36 
X5045S8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... §.20 3.31 2.27 
X5045S81-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 5.29 343 2.36 
X5045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervist 

4K SPI EE, Reset High... 6.20 3.31 2.27 
X5045PI-2.7-ND. 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 5.29 3.43 2.36 
X5045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor wi 

4K SPI EE, Reset High... §.20 3.31 2.27 
X5045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 6.29 343 2.36 
X5045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 6.08 4.05 2.81 
X5045M8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 6.29 419 2.91 
X5083P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low.... 6.32 3.45 2.37 
X5083S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low §.32 3.45 2.37 
X5083S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 

8K SPI EE, Reset Low... §.28 3.52 2.44 
X5083S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low... §.32 3.45 2.37 
X5083S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

8K SPI EE, Reset Low... §.28 3.52 2.44 
X5163P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset Low... 5.30 3.53 2.45 
X5163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset Low 6.30 3.53 2.45 
X5163S8!-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

16K SPI EE, Reset Low §.54 3.69 2.56 
X5163S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervis 

16K SPI EE, Reset Low .. 5.30 3.53 2.45 
X5163S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset Low... 6.93 3.95 2.74 
X5165P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High... §.30 3.53 2.45 
X5165S8-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High... 5.30 3.53 2.45 
X5165S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High... 6.54 3.69 2.56 
X5165S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset High... 5.30 3.53 2.45 
X5165S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

16K SPI EE, Reset High §.93 3.95 2.74 
X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High 5.72 3.81 2.64 
X5325PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... 6.35 463 3.05 
X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... 5.72 3.81 2.64 
X5325S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... 855 6.23 4.11 
X5643P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset Low .. 5.27 3.68 3.19 
X5643S14-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

64K SPI EE, Reset Low 6.27 3.68 3.19 
X5643$141-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset Low 9.80 6.84 5.93 
X5645P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset High §.27 3.68 3.19 
X5645S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset High 6.27 3.68 3.19 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X4043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset Low... §.20 3.31 2.27 
X4043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset Low... 5.29 343 2.36 
X4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 6.08 4.05 2.81 
X4045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 6.29 419 2.91 
X4045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... S20 S312 27, 
X4045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 6.08 4.05 2.81 
X4045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 6.29 419 291 
X4045S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 5.29 343 2.36 
X4045M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 6.29 419 2.91 
X4045S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 620) 3:31) <2:27 
X4045S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset High ... 5.29 3.43 2.36 
X4045M8I-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 

4K I2C EE, Reset High ... 6.29 419 2.91 
X4045P-2.7-ND. 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 6.08 405 2.81 
X4045PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High ... 6.29 419 2.91 
X4045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 5.20 3.31 2.27 
X4045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K l2C EE, Reset High ... 5.29 3.43 2.36 
X4045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High ... 6.08 4.05 2.81 
X4045M8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset High 6.29 419 2.91 
X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K |2C EE, Reset Low 454 317 2.75 
X4323S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K I2C EE, Reset Lo 492 344 2.98 
X4323S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervi 

32K |2C EE, Reset Low 492 344 2.98 
X5001S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

Reset Low.. 429 267 1.78 
X5001S8I-ND 4.25-4.5V CPI 

Reset Low 448 280 1.92 
X5001S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

Reset Low 4.29 267 1.78 
X5043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... $20) 3:31! 12:27 
X5043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5.29 343 2.36 
X5043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... Sel Se ere 
X5043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5.29 343 2.36 
X5043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 6.08 4.05 2.81 
X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 6.29 419 2.91 
X504388-4.5A-ND 7.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low... §.20 3.31 2.27 
X5043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor wi 

4K SPI EE, Reset Low... 5.29 343 2.36 
X5043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low... 8-MSOP 6.08 4.05 2.81 
X5043M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 6.29 419 2.91 
X5043S8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low................ §.20 3.31 2.27 
X5043S81-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 5.29 3.43 2.36 
X5043M8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low................ 6.08 405 2.81 
X5043M8I-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 6.29 419 2.91 
X5043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 620 3.31 2.27 
X5043P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5.29 343 2.36 
X5043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5.20 3.31 2.27 
X5043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low 5.29 3.43 2.36 
X5043M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low... 6.08 405 2.81 
X5043M8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
X5043V141-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervi 

4K SPI EE, Reset Low... 6.29 419 2.91 
X5045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... S20 8/31 2127; 
X5045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 5.29 343 2.36 
X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... Bel el eee 
X5045S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 5.29 343 2.36 
X5045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High... 6.08 4.05 2.81 
X5045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 6.29 419 2.91 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
CDP68HC68T1E-ND CMOS Serial Real-Time Clock... 10.20 7.14 4.76 
CDP68HC68T1EZ-ND CMOS Serial Real-Time Clock* 10.20 7.14 4.76 
CDP68HC68T1M-ND CMOS Serial Real-Time Clock... 877 614 4.09 
CDP68HC68T1M2-ND CMOS Serial Real-Time Clock. 11.23 7.86 5.24 
CP82C54-ND. 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer 6.57 460 3.08 
CP82C54Z-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 6.57 4.60 3.08 
CP82C54-10-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Time! 8.00 5.60 3.73 
CP82C54-10Z-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer 8.00 560 3.73 
CP82C54-12Z-ND 12MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 2t2c eo oOmmo rad 
CP82C55A-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interfact 6.09 426 2.84 
CP82C55AZ-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* ....40-PDip 6.09 4.26 2.84 
CS82C52Z-ND CMOS Serial Controller Interface* e 39.56 28.48 
CS82C54-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer ale Bie ahs) 
CS82C54Z-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 743 5.20 3.48 
CS82C54-10-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Time! 9.74 682 4.55 
CS82C54-10Z96CT-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer 9.00 630 5.26 
CS82C54-10Z96TR-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 3149.25/750 

CS82C54Z96CT-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 7.57 5.30 4.42 
CS82C54Z96TR-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 2647.50/750 

CS82C55A-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interfact 8105) 5163) 3:76. 
CQ82C55AZ-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* 7.86 5.50 3.68 
CS82C59A-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller... = 8.36 5.86 3.90 
CS82C59AZ-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller*. 7.60 5.32 3.56 
ICM7555CBAZ-ND General Purpose Timer* .. 716 Foo 22. 
ICM75551PAZ-ND General Purpose Timer* 83 42 24 
ICM7556IPDZ-ND General Purpose Timer* .. 1.33 14 48 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DCPs FOR LASER DIODE CONTROL 


CONVERSION OF FIBER OPTIC MODULES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Analog-Digital X9520V201-B-ND Tipls De for Laser Blade Control, ao-issop MOTO 
a 57-1 Bi * , 5V System..... -20- i Mi 5. 
He REET ane saad syer tear | X9521V20-ND Dual DGP for Laser Diode Control, 2K 2G EE.......20-TSSOP 8.32 6.33 4.84 
HI5714/4CB-ND 8-Bit, 4msps ADC... 1286 9.00 6.00 X9522V201-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 
; 26, 5V System... 20-TSSOP 10.37 7.26 4.84 
HI5714/4CBZ-ND 8-Bit, 40msps ADC* 1286 9.00 6.00 
HI5714/7CBZ-TCT-ND 8-Bit, 75msps ADC* 48.37 12.86 10.72 X9523V201-A-ND Dual DCP for Laser Diode Control, C, 
= POR, 3.3V System 20-TSSOP 9.69 6.78 4.52 
ISH 2CB ZEN 8-Bif, 7msps ADG® BoM 0/8009) x9523V201-B-ND Dual DCP for Laser Diode Control, 12C, 
HI5746KCAZ-ND 10-Bit, 40msps ADC 20.14 16.78 12.09 POR, 5V System 20-TSSOP 9.69 6.78 4.52 
HIS766KCA-ND 10-Bit, 60msps ADC 27.50 22.93 16.50 
HIS766KCAZ-ND 10-Bit, 60msps ADC* . 27.50 22.93 16.50 
HIS766KCBZ-ND 10-Bit, 6Omsps ADC* . 27.50 22.93 16.50 DIGITALLY CONTROLLED 
HI5767/2CA-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Re 10.86 7.60 5.07 POTENTIOMETERS (XDCP™) 
HI5767/2CAZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 10.86 7.60 5.07 Digi-Key Price Each 
HI5767/2CBZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SOIC 10.86 7.60 5.07 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BloTe a Caen) 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref... AUS) TEI i 1SL2371 0UIU10Z-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.79 1.71 1.08 
BISTCUEIBZNE 10-Bit, GOmsps ADG with Internal Voltage Ref.*......28-SOIC B2QISAMRLOSLOMsIe.03 1SL23710WIUI0Z-TCT-ND | Single DOP: 10KA, 128 Tap, Up/Down Inteace™... 1-MSOP 279. 171 140 
HI5812JIPZ-ND 12-Bit, CMOS 20 Microsecond, Sampling ADC* ip 13.66 9.56 6.38 ISL23710WIU10Z-TTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* .... 10-MSOP 2700.00/2,500 
HI71911BZ-TCT-ND 24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* .... 23.48 19.58 16.83 1SL23711UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C* 40-MSOP 2.91 1.79 1.13 
HI71911BZ-TTR-ND 24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* . 14088.00/1,000 1SL23711WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, I2C* 291 1.79 1.46 
1CL7106CM442-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 749 5.24 3.49 1SL23711WIU10Z-TTR-ND | Single DCP, 10KO, 128 Tap, 2C* 2820.00/2,500 
ICL7106CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Display ADC.. 3.65 2.27 1.68 1SL90726UIE627Z-TKCT-ND | Single DCP, 50KO, 128 Tap* 137.7662 
\CL7106CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 3.65 227 1.68 ISL90726UIE627Z-TKTR-ND | Single DCP, 50KQ, 128 Tap* 480.00/1,000 
1CL7107CM44-ND 3.5 Digit LED Display ADC. 486 340 2.27 ISL90726WIE627Z-TKCT-ND | Single DCP, 10KO, 128 Tap* i 
ei = eat i ets ae a ee re 1SL90726WIE627Z-TKTR-ND_| Single DCP, 10KO, 128 Tap* 480.00/1,000 
H -5 Digi isplay ADC.. . . : 1SL90727UIE627Z-TKCT-ND | Single DCP, 50KO, 128 Tap* 137 76 «62 
\CL7107CPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 3.86 2.40 1.78 1SL90727UIE627Z-TKTR-ND | Single DCP, 50KO, 128 Tap* 480.00/1,000 
1CL7107RCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 7.66 5.36 3.57 1SL90727WIE6272Z-TKCT-ND | Single DCP, 10KO, 128 Tap* 137 76 62 
1CL7107SCPL-ND 3.5 Digit LED Display ADC. 7.89 5.52 3.68 1SL90727WIE627Z-TKTR-ND | Single DCP, 10KO, 128 Tap* 480.00/1,000 
ICL7107SCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 7.89 5.52 3.68 1SL9081 0UIU8Z-ND Single DCP, 50KO, 256 Tap, l2¢ Bus* 264 1.62 1.13 
ICL7126CPLZ-ND 3.5 Digit, Low Power, Single Chip ADC* 6.29 4.40 2.94 1SL90810WIU8Z-TKCT-ND | Single DCP, 10KO, 256 Tap, 2C Bus* 264 1.62 1.38 
ICL7135CPIZ-ND 4.5 Digit BCD Output ADC* 443 3.10 2.07 ISL9081 0WIU8Z-TKTR-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* 1130.00/1,000 
1CL7136CM44-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 611 4.28 2.86 1SL90840UIV2027Z-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* 4.29 2.67 1.97 
\CL7136CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 643 4.50 3.00 ISL90840W1V2027Z-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, |2C Bus*.. .20-TSSOP 4.29 2.67 1.97 
ICL7136CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC* 643 4.50 3.00 1SL90841UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus*.. 14-TSSOP 4.06 2.52 2.20 
Digital-Analog 1SL90841UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* 14-TSSOP 1870.00/1,000 
7 a TG oR ARS 1SL90841WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* 14-TSSOP 4.06 2.52 2.20 
See Ma at Pai Sean ae ape ISL90841WIV14272-TKTR-ND | Quad DCP, 10K0, 256 Tap, °C Bus* "14-TSSOP 1870.00/1,000 
HIESEOTRNT Bit, 125msps High Speed DAC AGG GR Gs 1$L90842UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus*.. 14-TSSOP 3.83 2.38 2.07 
CEG EA 42-Bit, 1O0msps High Speed DA\ PGR BEGG 4a 1SL90842UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 1760.00/1,000 
HI5731BIBZ-TCT-ND 12-Bit. 100msps High Speed DAC* 30.08 2508 2156 1$L90842WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* 14-TSSOP 3.83 2.38 2.07 
AIs7aTBIRETT RAID 40-FiE i00miens High SoesdIDAG™ FT eOueTOOTOOO 1SL90842WIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus*.. .14-TSSOP 1760.00/1,000 
Ree SEER tOcBH. iOGmene Hich-Suesd DAG ea Gea GAGS 1SL95311WIU10Z-TKCT-ND | Single DCP, 10KQ, 128 Tap, |2C Interface*.. 10-MSOP 368 229 1.99 
TIESEKCND Sai eon at AS Le vider na Aa a) Gea 1SL95311WIU10Z-TKTR-ND | Single DCP, 10KQ, 128 Tap, I2C Interface*. 0-MSOP 1690.00/1,000 
Teen Ue Gh one fihce a DAG Bee Aisa cna 1$L95710UIU10Z-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.41 1.45 1.00 
nec BISSE ROTEL jai 100msps High Speed Race BAG Ga GEG! 1SL95710UIU102Z-TCT-ND Single DOP, 50KO, 128 Tap, Up/Down Interface*.... 10-MSOP 241 1.45 1.22 
: ; 5 : : : 1SL95710UIU102Z-TTR-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, Up/Down Interface* .... 10-MSOP 2475,00/2,500 
HIS741BIBZ-TTR-ND 14-Bit, 100msps High Speed DAG* 32148.00/1,000 ISL95710WIU10Z-TCT-ND | Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.41 1.45 1.22 
HI5760BIBZ-TCT-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC® 12.80 8.96 7.47 ISL95710WIU10Z-TTR-ND —_‘| Single DCP, 10KO, 128 Tap, Up/Down Interface*.... 10-MSOP 2475,00/2,500 
eres eho teneees Page Sa aicage sore 1SL95711UIU10Z-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, I2C Interface* O-MSOP 2.41 1.45 1.00 
Tee an et doses HGS a PAGE A RRA ISL9S711UIUT0Z-TCT-ND | Single DCP, 50KO, 128 Tap, FC Interface*. TO-MSOP 241 1.45 1.22 
ms : ses 1SL95711UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, I2C Interface*. 0-MSOP 2475.00/2,500 
HI5760/61B-ND 10-Bit, 6Omsps High Speed DAC 10.06 7.04 4.69 1SL95711WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, I2C Interface*. O-MSOP 291 1.79 1.52 
HI5760/61BZ-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC* . 10.06 7.04 4.69 ISL95711WIU10Z-TTR-ND —_| Single DCP, 10KQ, 128 Tap, I2C Interface*. 0-MSOP 3125.00/2,500 
Aeeeonne ae Sater nore ae ace a ISL95810UIU8Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* 8-MSOP 2.91 1.79 1.52 
: ; : 1$L9581 0UIU8Z-TTR-ND Single DCP, 50KO, 256 Tap, I2C Bus* 8-MSOP 3125.00/2,500 
HIS9601BZ-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC® .. 19.06 13.34 8.90 1SL9581 0WIU8Z-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* 8MSOP 276 170 1.19 
ISL5727IN-ND Dual 10-Bit, +3.3V, 260+msps, High Speed, DA 29.94 24.96 17.97 ISL96017UIRT8Z-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap 2C Interface -TDFN 2.67 1.64 1.15 
ISL57571AZ-ND 10-Bit DAC* 15.54 10.88 7.26 ISL96017WIRT8Z-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap I2C Interface*.. -TOFN 267 1.64 1.15 
Berean 1 ay es eH 188 138 X9015US8Z-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 190 112 75 
-| it, + +msps, i i i 7. 5 
ISL57611BZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 12.91 9.04 6.03 re OMe etaND Sena oe MEA TaD, 14-TSSOP 10.66 7.46 4.97 
ISL5761/21AZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 13.34 934 6.23 X9111TV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
1SL5761/21B-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC. 13.34 9.34 6.23 SPI, Single Supply*... 44-TSSOP 10.66 7.46 6.22 
ISL5761/21BZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 13.34 934 6.23 X9111TV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
1SL58571BZ-ND 12-Bit High Speed DAC*. 23.28 19.41 13.97 SPI, Single Supply* 14-TSSOP 12420.00/2,500 
1SL58611AZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 19.06 13.34 8.90 XOTISTVI4IZ-2.7T1CT-ND | Single DCP, 100KO, 1024 Tap, 
1SL5861/BZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 19.06 13.34 8.90 2-Wire, Single Supply* 14-TSSOP 11.60 812 6.77 
1SL5861/21A-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC. 22.17 15.52 10.36 X9119TV14IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 100KO, 1024 Tap, 
1SL58611A-ND 12-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC. 19.06 13.34 8.90 2-Wire, Single Supply*... .14-TSSOP 13530.00/2,500 
1SL5927IN-ND Dual 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS, DAC 38.92 29.94 23.96 X9221 AUSIZT1CT-ND Dual DCP, 50K, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 8.66 6.08 5.06 
ISL59571A-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC . 26.60 22.18 15.96 X9221AUSIZTITR-ND Dual DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 4039.00/1,000 
ISL59571AZ-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC* 26.60 22.18 15.96 X9221AWSIZT1CT-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIG 8.66 6.06 5.06 
1SL59571BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC* 26.60 2218 15.96 X9221AWSIZTITR-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 4039.00/1,000 
1SL59611A-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC. 21.77 15.24 10.16 X9221AYSIZTICT-ND Dual DCP, 2KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 20-SOIG 8.66 6.06 5.06 
1$L5961/21BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC*... 20.00 16.67 12.00 X9221AYSIZTITR-ND Dual DCP, 2KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 20-SOIC 4039.00/1,000 
voliage inverters cele | aauaieanisc2y Winine Sree ea Sap oa 
a ual A , ‘ap, 2-Wire Bus’ .20- i i i 
ae A : oe ve ae votes aver nee eens ae X9251US24IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply 24-SOIC 17.00 12.37 10.27 
ee Bae Pas X9251US241Z-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 50KO, 256 Tap, SPI Single Supply*........24-SOIC 8160.00/1,000 
ICL7660ACPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 1.86 1.06 .72 xoo50WV24l7-9.7-ND Quad OCP’ 10K 256 Tap. 2-Wire 
ICL7660AIBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 224 1.33 1.12 ' Up/Down Interface*.... 24-TSSOP 7.26 5.08 3.40 
ICL7660AIBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 2275.00/2,500 YaDEOTUDAIORAND Quad DOP, 2.8KO, 256 Tap. 2-Wire 
ICL7660CBA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 133 74 48 Z Up/Down Interface™..... D4-TSSOP 7.26 5.08 3.40 
ICL7660CBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 143 80 66 X9259UV24IZTICT-ND Quad DCP, 50K, 256 Tap, 2-Wire 
ICL7660CBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 1275.00/2,500 Single Supply*. , DATSSOP 16.23 11.80 9.80 
ICL7660CBAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 133 74 48 X9259UV24IZT1TR-ND Quad DCP, 50KO, 256 Tap. 2-Wire 
ICL7660CPA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 13776 48 Single Supply* 24-TSSOP 19470.00/2,500 
ICL7660CPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 137 7648 X9271TV141Z-2.7T10T-ND Single DCP, 100KQ, 256 Tap, SPI Single Supply*..14-TSSOP 10.29 7.20 6.01 
ICL7660SCBA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 186 1.06 72 X9271TV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 100KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* .. 14-TSSOP 11997.50/2,500 
ICL7660SCBAZ-TCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter’ 190 112 94 X9271UV14IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KO, 256 Tap, SPI Single Supply*....14-TSSOP 10.29 7.20 6.01 
ICL7660SCBAZ-TTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 1875.00/2,500 X9271UV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* ....14-TSSOP 11997.50/2,500 
ICL7660SCPA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 2.04 117.80 X9279TV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 100KQ, 256 Tap, 2-Wire, 
ICL7660SCPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 2.04 1.17 80 Single Supply’... 14-TSSOP 10.29 7.20 6.01 
ICL7660SIBA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 2.04 117 80 X9279TV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 100K, 256 Tan; 2-Wire, 
ICL7660SIBAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 2.04 117 80 Single Supply*..... 14-TSSOP 11997.50/2,500 
ICL7660SIBAZTCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2h) 2a) 102 X9279UV14Z-2.7T1CT-ND. Single DCP, 50KQ, 
ICL7660SIBAZTTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 2075.00/2,500 Single Supply* 14-TSSOP 8.57 6.00 5.01 
ICL7660SIPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 215 1.27 ~~ —87 X9279UV14Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KO, 256 Tap, 2-Wire, 
ICL7663SACBAZA-ND CMOS Prog. Micropower Positive Voltage Reg. 3.92 243 1.80 Single Supply* 14-TSSOP 9997.50/2,500 
ISL5216KIZ-ND Four-Channel Prog. Digital Down Converter* ... Q96BGA 43.10 40.23 37.35 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9313WSZTICT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire* 3.04 1.87 1.59 X9110TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9313WSZTITR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire* 3275.00/2,500 SPI, Dual Supply .... 14-TSSOP 7.74 5.42 3.61 
X9313ZSZT1CT-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire*.. 3.04 1.87 1.59 X9110TV14I-ND Single DCP, 5V, 400KO, 1024 Tap, 
X9313ZSZT1TR-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire*. 3275.00/2,500 SPI, Dual Supply . 14-TSSOP 9.69 6.78 4.52 
X9314WSZT1CT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Log Taper* . 3.04 1.87 1.59 X9111TV14-ND Single DCP, 5V, 10 
X9314WSZTITR-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Log Taper* 3275.00/2,500 SPI, Single Supply 14-TSSOP 7.74 5.42 3.61 
X9315WMIZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface 454 318 2.66 X9111TV141-ND Single DCP, 5V, 100KQ, j024 Tap, 
X9315WMIZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 5297.50/2,500 SPI, Single Supply. .14-TSSOP 9.69 6.78 4.52 
X9315WSZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 3.04 1.87 1.32 X9116WS8-ND Single DCP, 5V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 218 129 88 
X9317UM8IZ-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire X9116WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 262 156 1.09 
Up/Down Interface 680 476 3.18 X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 250 151 1.04 
X9317US8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, SOKA, 100 Tap, X9116WM8I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 3.01 1.85 1.30 
Up/Down Interface*.. ; 5.74 4.02 3.36 X9116WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 234 141 96 
X9317US8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, SOKO, 100 Tap, 3-Wire X9116WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 279 171 1.20 
Up/Down Inrerteeee GaerAasius) X9118TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9317WV8IZ-2.7-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 126, Dual Supply 14-I8S0P 7.74 542 361 
Up/Down Interface*... 6.80 4.76 3.18 = = = 
XO317ZS81Z-2.7-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire a Single DCP 8V, 100K, 1024 Ta, s4tsgop WReCcMmeT anne 
Up/Down Interface*.. 5.74 4.02 2.68 X9149TV14-ND : é ‘i 
X9318WS8Z-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* 8SOIC 3.30 204 147 14-18S0P 7.74 542 364 
X9319US8IZ-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Interface* 8SOIC 3.51 218 1.62 XOtt9TVi4I-ND single DCP, SV, 100K0, 1024 Tap, : ‘ : 
X9319WS8IZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface*. 351 218 1.90 12C, Single Supply 14.TSSOP 9.69 678 4.50 
X9319WSB8IZTITR-ND Single DCP, TOKO, 100 Tap, 3-Wire Interface*. 4027.50/2,500 a - 
X93154UMBIZ-3T1CT-ND Single DCP. SOKO, 32 Tap, 3-Wire Interface* 152 82 6 ASIST 27ND) Single Des 2, OKO, 102 Tap, 14-1307 ECR 
X93154UM8IZ-3T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1375.00/2,500 SOF ERVITDTA single Bee oad anka 10d tap ; : : 
X93155UMB8IZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 163 88 73 : 2G, Single Supply... " 14TSS0P 1066 746 497 


X93155UM8IZT1TR-ND 


Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* ... 


1475.10/2,500 


X93156UM8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KO, 32 Tap, Up/Down Interface* 163) 288-7 
X93156UM8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KO, 32 Tap, Up/Down Interface* 1320.00/2,500 
X93156WMB8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 12.5KQ, 32 Tap, Up/Down Interface* 163 88 .74 
X93156WMB8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 12.5KOQ, 32 Tap, Up/Down Interface* 1475.00/2,500 
X9400WV241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* . 15.10 10.99 9.12 
X9400WV241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI*. 18120.00/2,500 
X9401WS241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI*. 12.08 8.79 7.29 
X9401WS241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI*. 5796.00/1,000 
X9408WV241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 4-TSSOP 15.10 10.99 9.12 


X9408WV241Z-2.7T1TR-ND 


Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* .. 


18120.00/2,500 


X9409WV241Z-2.7-ND 


Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* .. 


1510) 10199" 7:25 


X9429WS16IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 6.34 444 3.71 
X9429WS16IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 2959.00/1,000 
X9429WV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 746 5.22 4.36 
X9429WV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 8697.50/2,500 
X9455WV241Z-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap 2-Wire* 7.83 5.48 3.65 
X9460KV141Z-2.7T1CT-ND Dual DCP, 33KQ, 32 Tap*.. 5.26 3.68 3.07 
X9460KV141Z-2.7T1TR-ND Dual DCP, 33KQ, 32 Tap* 6127.50/2,500 
X9511WSIZ-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Pushpot* 3.54 2.20 1.63 
X9511WSZ-ND Single DCP, 10K, 32 Tap, Pushpot* 3.04 1.87 1.32 
X9511WSZT1CT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Pushpot* 3.06 1.89 1.63 
X9511WSZT1TR-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Pushpot* 3400.00/2,500 
X95820WV141Z-2.7T1CT-ND | Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 3.48 216 1.89 
X95820WV141Z-2.7T1TR-ND | Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 4000.00/2,500 
X95840UV2012Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 6.14 4.30 3.59 
X95840UV201Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 7175.00/2,500 
X95840WV20IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 6.14 430 3.59 
X95840WV20IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10K, 256 Tap, 2-Wire Bus* 7175.00/2,500 
X9C102P-ND. Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 4.26 2.65 1.96 
X9C102S-ND. Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 4.26 2.65 1.96 
X9C102SI-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.23 3.66 2.44 
X9C102SIZT2CT-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6.23 3.66 3.06 
X9C102SIZT2TR-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6097.50/2,500 
X9C103P-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 448 280 1.92 
X9C0103PZ-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 448 280 1.92 
X9C103PI-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. §.20 3.46 2.40 
X9C103S-ND. Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 448 280 1.92 
X9C103SI-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 6.20 3.46 2.40 
X9C103SIZT1ICT-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 5.20 346 2.93 
X9C103SIZTITR-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6000.00/2,500 
X9C104P-ND. Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down.. 448 280 1.92 
X9C104PI-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.20 346 2.40 
X9C104S-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down.. 448 280 1.92 
X9C104S!-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down.. 5.20 346 2.40 
X9C104SIZT1CT-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 6.20 3.46 2.93 
X9C104SIZTITR-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down*......... 8-SOIC 6000.00/2,500 
X9C303P-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. 4.26 265 1.96 
X9C303PI-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. 5.23 3.66 2.44 
X9C303S8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. 4.26 2.65 1.96 
X9C303S8I-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. 5.23 3.66 2.44 
X9C303S81ZT1CT-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire 

Up/Down, Log Taper* Side 6OL 06 
X9C303S8IZT1TR-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

Up/Down, Log Taper*.... 6097.50/2,500 
X9C303V8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. 491 3.44 2.29 
X9C303V8I-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. 6.14 430 2.88 
X9C503P-ND. Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 4.26 265 1.96 
X9C503PI-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 6.23 3.66 2.44 
X9C503S-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. §.23 3.66 2.44 
X9C503S!-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 6.23 3.66 2.44 
X9C503SIZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6.23 3.66 3.06 
X9C503SIZT1TR-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6097.50/2,500 
X9015US8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile 1.90 1.12 15 
X9015US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile. OOD 2) 75 
X9015UM8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile 1.90 1.12 wh) 
X9015UM8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile 1.90 1.12 aS) 
X9015US8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile 1.90 1.12 a7) 


X9221UPI-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, 12 455 3.48 
X9241AUP-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C 6.40 4.23 
X9241AWS-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, l2C 6.40 4.23 
X9241AWVI-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C . i 9.45 6.23 
X9241UVI-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C .20-TSSOP 11.16 7.79 6.75 
X9250TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC_ 12.35 8.99 5.93 
X9250TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC 15.45 11.25 7.42 
X9250TS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply .... ..24-SOIC 13.60 9.89 6.53 
X9250TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply .... .-24-SOIC 17.00 12.37 8.16 
X9250US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply .... -24-SOIC 15.45 11.25 7.42 
X9250US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply .... ..24-SOIC 17.00 12.37 8.16 
X9251TS24-ND Quad DCP, 5V, 100K0, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. ..24-S0IC 12.35 8.99 5.93 
X9251TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. .-24-SOIG 15.45 11.25 7.42 
X9251TS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. ..24-S0IC 13.58 9.88 6.52 
X9251TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. ..24-S0IC 17.00 12.37 8.16 
X9251US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single ‘Supply 24-SOIC 12.35 8.99 5.93 
X9251US241-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, SPI, Single Supply....24-SOIC 15.45 11.25 7.42 
X9251US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Suppl 24-SOIC 13.58 9.88 6.52 
X9251US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50! 

SPI, Single Supply. ..24-SOIC 17.00 12.37 8.16 
X9252TV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down .... 24-TSSOP 5.46 3.81 3.31 
X9252WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down . 24-TSSOP 7.26 5.08 3.40 
X9252YV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 2.8KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down . 24-TSSOP 7.26 5.08 3.40 
X9258TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Suppl 24-SOIC 12.94 9.06 6.04 
X9258TS241-ND Quad DCP, 5V, 1 

l2C, Dual Supply .-24-SOIC 16.20 11.34 7.56 
X9258TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Supply 24-SOIC 17.83 12.48 8.32 
X9258US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 12C, Dual Supply 24-SOIC 12.94 9.06 6.04 
X9258US241-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, 12C, Dual Supply 24-SOIC 16.20 11.34 7.56 
X9258US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply....24-SOIC 14.26 9.98 6.66 
X9258US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, IC, Dual Supply ....24-SOIC 17.83 12.48 8.32 
X9259TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KOQ, 256 Tap, I2C, Single Supply...24-SOIC_ 12.35 8.99 5.93 
X9259TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply...24-SOIC 15.45 11.25 7.42 
X9259TS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

l2C, Single Supply 24-SOIC 13.58 9.88 6.52 
X9259US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, |2C, Single “Supply. 24-SOIC 12.35 8.99 5.93 
X9259US241-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, |2C, Single Supply.....24-SOIC_ 15.45 11.25 7.42 
X9259US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, I2C, 

Single Supply 24-SOIC 13.58 9.88 6.52 
X9260TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual ‘Suppl 24-SOIC 9.71 680 4.53 
X9260US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply. 24-SOIC 9.71 680 4.53 
X9261TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply...24-SOIC_ 9.71 6.80 4.53 
X9261US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply.....24-SOIC 9.71 6.80 4.53 
X9268TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply.......24-SOIC 9.71 6.80 4.53 
X9269TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC = 9.71 6.80 4.53 
X9269US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Suppl 24-SOIC 9.71 680 4.53 
X9271TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI. -14-TSSOP 7.77 5.44 3.64 
X9271TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, SP -14-TSSOP 8.57 6.00 4.00 
X9271UV14-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI -14-TSSOP 7.77 544 3.64 
X9271UV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI .14-TSSOP 857 6.00 4.00 
X9279TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C -14-TSSOP 7.77 5.44 3.64 
X9279TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 12C -14-TSSOP 8.57 6.00 4.00 
X9279UV14-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C -14-TSSOP 7.77 5.44 3.64 
X9312WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire own 2.88 2.20 1.68 
X9313US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 1.87 1.32 
X9313USI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.54 2.20 1.63 
X9313UMI-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 418 260 1.92 
X9313WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 1.87 1.32 
X9313WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.54 2.20 1.63 
X9313ZS-ND Single DCP, 5V, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 3.04 1.87 1.32 
X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.54 2.20 1.63 
X9314WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 

Log Taper, 3-Wire Up/Down... 3.04. 1.87 1.32 
* RoHS Compliant (Continued) 
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DIGITALLY CONTROLLED Dal Key nese re Pico ache 
POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) atUND: peer Ation iu: 
Digi-Key Prigs ache X9418WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply........24-SOIC 9.05 6.59 4.35 
Patna eeerintion ete em X9420WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply.......16-SOIC 4.60 3.22 215 
2 - X9420WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply.......16-SOIC 5.77 4.04 2.70 
X9315TS-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 1.87 1.32 X9420WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply....14-TSSOP 6.80 4.76 3.18 
X9315TSI-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.54 2.20 1.63 X9420WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply....16-SOIC_ 5.06 3.54 2.36 
X9315TS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.57 2.21 1.59 X9420WS16I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 16-SOIC 6.34 4.44 2.96 
X9315TSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.97 247 1.84 X9420WV14-2.7-ND Single DCP. 2.7V, 10KQ, 64 Tap. SPI 
X9315US-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.04 187 1.32 Dual Supply... ube 14-TSSOP 5.97 418 280 
X9315USI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.54 2.20 1.63 X9420WV14I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9315UMI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow' 380 236 1.76 Dual Supply. 14-TSSOP 7.46 5.22 3.48 
X9315US-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.57 2.21 1.59 X9421WS16-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply... 16-S0IC 4.60 3.22 2.15 
X9315USI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.97 2.47 1.84 X9421WS161-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply.....16-SOIC 5.77 4.04 2.70 
X9315UM-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.65 2.27 1.68 X9421WV14-ND Single DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..14-TSSOP 5.43 3.80 2.54 
X9315WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 3.04 1.87 1.32 X9421WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..16-SOIC 5.06 3.54 2.36 
X9315WPI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.54 2.20 1.63 X9421WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..16-SOIC_ 6.34 4.44 2.96 
X9315WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 3.04 187 1.32 X9421WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, 
X9315WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 354 220 163 Single Suppl {4-TSSOP 5.97 418 280 
X9315WM-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 418 2.60 1.92 X9421WV14I-2.7-ND Single DOP, 2.7V. 10K. 64 Tap, SPI. 
X9315WMI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 418 2.60 1.92 Single Supply... 14-TSSOP 7.46 5.22 3.48 
X9315WS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.24 2.00 1.44 X9428WS16-ND Single DCP, 5V, 10K0, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....16-SOIC_ 4.60 3.22 215 
X9315WSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down ... 3.89 242 1.80 X9428WS16I-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 2C, Dual Supply... 16-SOIG 5.77 4.04 270 
X9315WM-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.65 227 1.68 X9428WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....14-TSSOP 5.43 3.80 2.54 
X9315WMI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 454 3.18 2.12 X9428WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....14-TSSOP 6.80 4.76 3.18 
X9317US8-ND Single DCP, 5V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 426 2.65 1.96 X9428WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....16-SOIC 5.06 354 2.36 
X9317US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 5.23 3.66 2.44 X9428WS16l-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Supply.....16-SOIC_ 6.34 4.44 2.96 
X9317UM8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 491 3.44 2.29 X9428WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC, 
X9317UM8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 614 430 2.88 Dual Supply. 14-TSSOP 5.97 418 280 
X9317UV8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 491 3.44 2.29 X9428WV14I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 
X9317UV8I-ND Single DCP, 5V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 614 430 2.88 Dual Supply. .14-TSSOP 7.46 5.22 3.48 
X9317US8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 460 3.22 2.15 X9429WS16-ND Single DCP, 5V, A ‘ap, |2C, Single Supply.....16-SOIC 4.60 3.22 2.15 
X9317US8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 5.74 4.02 2.68 X9429WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply.....16-SOIC 5.77 4.04 2.70 
X9317UM8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 5.43 3.80 2.54 X9429WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 
X9317UMBI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 680 476 3.18 414-TSSOP 5.43 3.80 254 
X9317UV8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, X9429WV14I-ND 
3-Wire Up/Down ... 5.43 3.80 2.54 Single Supply. 14-TSSOP 6.80 4.76 3.18 
X9317UV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, X9429WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply..16-SOIC 5.06 354 2.36 
3-Wire Up/Down ... 6.80 4.76 3.18 X9429WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 
X9317WP-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 4.26 2.65 1.96 Single Supply... 14-TSSOP 5.97 418 2.80 
X9317WS8-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 426 265 1.96 X9429WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 
X9317WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 5.23 3.66 2.44 Single Supply... 14-TSSOP_ 5.74 4,022.68 
X9317WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 491 344 2.29 X94551V241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, Two-Wiper.........24-TSSOP 7.83 548 3.65 
X9317WM8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 614 4.30 2.88 X9455UV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, Two-Wipe .24-TSSOP 7.83 5.48 3.65 
X9317WV8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 491 3.44 2.29 X9455WV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap, Two-Wipe .24-TSSOP 7.83 5.48 3.65 
X9317WV8I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..... 614 430 288 X9455YV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 2.8KQ, 256 Tap, Two-Wipe .24-TSSOP 7.83 5.48 3.65 
X9317WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 460 3.22 215 X9511WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpo 3.04 1.87 1.32 
X9317WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 5.74 4.02 2.68 X9511WPI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot.. 3.54 2.20 1.63 
X9317WMB8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 5.43 3.80 2.54 X9511WS-ND. Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot.. 804 1.87 1.32 
X9317WMBI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 680 476 3.18 X9511WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot 354 220 163 
X9317WV8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 
3-Wire Up/Down ... 5.43 3.80 2.54 
TALLY CONTROLLED 
X9317WV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 
3-Wire Up/Down 6.80 4.76 3.18 POTENTIOMETERS H OP AMP 
X9317ZS8-ND Single DCP, 5V, 1KO, p, p 4.26 2.65 1.96 Price Each 
X9317ZS8I-ND Single DCP, 5V, 1K, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 5.23 3.66 2.44 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9319UP8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.51 218 1.62 X9430WS24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI........24-SOIC 4.97 3.47 3.01 
X9319WP8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.51 218 1.62 X9430WS24I-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI........24-SOIC 5.22 3.65 3.16 
X9319US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.51 218 1.62 X9430WV24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI.....24-TSSOP 4.97 3.47 3.01 
X9319WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.51 2.18 1.62 X9430WS24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI.....24-SOIC 9.14 6.38 5.53 
X9400WP24-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply 978 7.41 4.70 X9430WS241-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI.....24-SOIC_ 5.22 3.65 3.16 
X9400WS24-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply 880 6.40 4.23 X9430WV24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI..24-TSSOP 4.97 3.47 3.01 
X9400WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply 10.98 7.99 5.27 X9438WV24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C......24-TSSOP 4.97 3.47 3.01 
X9400WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 10.98 7.99 5.27 X9438WV24I-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I?C......24-TSSOP 5.22 3.65 3.16 
X9400WV241-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 13.73 9.99 6.59 X9438WV24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C...24-TSSOP 4.97 3.47 3.01 
X9400WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 968 7.04 4.65 
X9400WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KA, 64 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC 12.08 879 5.80 
X9400WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply...24-TSSOP 12.08 879 5.80 
X9400WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply...24-TSSOP 15.10 10.99 7.25 
X9401WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply......24-SOIC_ 8.80 6.40 4.23 Digi-Key Price Each 
X9401WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 10.98 7.99 5.27 Part No. Description 1 25 100 
X9401WV24-ND Quad DCP, SV, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply . 10.98 7.99 5.27 CS82C84AZ-ND CMOS Clock Generator Driver*.... 9.20 6.44 4.29 
X9401WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-TSSOP 13.73 9.99 6.59 £L2141CSZ-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver* 586 410 274 
X9401WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-SOIC 9.68 7.04 4.65 EL2141CSZ-T7CT-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver* 6.14 430 3.59 
X9401WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10K0, 64 Tap, EL2141CSZ-T7TR-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver* 2870.00/1,000 
SPI, Single Supply. 4-TSSOP 12.08 8.79 5.80 EL2142CSZ-ND Differential Line Receiver* 5.86 4.10 2.74 
X9408WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 4-SOIC 8.80 640 4.23 EL2142CSZ-T7CT-ND Differential Line Receiver* 6.14 430 3.59 
X9408WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap,l2C, Dual Supply .. 4-SOIC 10.98 7.99 5.27 EL2142CSZ-T7TR-ND Differential Line Receiver* 2870.00/1,000 
x9408WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply.......24-TSSOP 10.98 7.99 5.27 EL45431UZ-ND Triple Differential Twisted Pair Driver* 520 3.31 227 
X9408WV241-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 4-TSSOP 13.73 9.99 6.59 EL51701S-ND 100MHz Differential Twisted Pair Drive: 1.89 4.08 72 
X9408WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, !2C, Dual Supply......24-SOIC_ 9.68 7.04 4.65 EL51701SZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver 241 121 102 
X9408WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, |2C, Dual Suppl 4-SOIC 12.08 8.79 5.80 EL51701SZ-T7TR-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver* 830.00/1,000 
X9408WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Supply ...24-TSSOP 12.08 879 5.80 EL51701Y-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver.. 189 108 | 72 
X9408WV24I-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply ...24-TSSOP 15.10 10.99 7.25 EL51701YZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver* oad tht) 1102 
X9409WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 120, Single Supply.......24-SOIC. 7.95 5.79 3.82 EL51701YZ-T7TR-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver* 1245.00/1,500 
X9409WS241-ND. Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, |2C, Single Suppl 4-SOIC 995 7.24 478 EL51711S-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver GAs slek Ee 
X9409WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IC, Single Suppl 4-TSSOP 10.98 7.99 5.27 EL51711SZ-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver* 2128) a5 192 
X9409WV24I1-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-TSSOP 13.73 9.99 6.59 EL5172IS-ND 250Mtz Differential Line Receiver. 1.89 108  .72 
X9409WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC 875 6.36 4.20 EL5172ISZ-ND 250Mtz Differential Line Receiver ESO) LOS ee 72 
X9409WS24I-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC 10.93 7.95 5.25 EL5172IY-ND 250Mkz Differential Line Receiver. 189) LOS 72 
X9409WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, EL51721YZ-T7CT-ND 250MHz Differential Line Receiver* 2.07 119 1.00 
Single Supply 24-TSSOP 12.08 8.79 5.80 EL51721YZ-T7TR-ND 250MHz Differential Line Receiver* 1215.00/1,500 
X9409WV24I-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, EL51731S-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver.. 3.63 2.25 1.67 
Single Supply... ASTON TOSS 7.25) EL51731SZ-T7CT-ND 450Mtz Differential Twisted Pair Driver* 3.86 240 2.09 
X9410WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 6.94 486 3.24 EL5173ISZ-T7TR-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver* 1770.00/1,000 
X9410WS24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 8.66 6.06 4.04 EL51731Y-ND 450MHz Differential Twisted Pair Drivel 3.63 2.25 1.67 
X9410WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 8.66 6.06 4.04 EL5173IYZ-T7CT-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver* 3.86 240 2.09 
X9410WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply. 1080 7.56 5.04 EL51731YZ-T7TR-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver 2655.00/1,500 
X9410WS24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 760 532 3.56 EL51741S-ND 550MHz Differential Twisted Pair Drivel 345 213 153 
X9410WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 949 664 4.43 EL51741SZ-T7CT-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver* 357 2.22 193 
X9410WV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 949 664 4.43 EL51741SZ-T7TR-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver* 1640.00/1,000 
X9410WV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 11.89 8.32 5.55 EL51751S-ND 550MHz Differential Line Receiver... 345 213 153 
X9418WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Suppl 6.60 4.80 3.17 EL51751SZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* 3.45 213 1.53 
X9418WS241-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Suppl 8.25 6.00 3.96 EL51751Y-ND 550MHz Differential Line Receiver 3.45 213 1.53 
X9418WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Suppl 8.25 6.00 3.96 EL51751YZ-T7CT-ND 550MHz Differential Line Receiver* S67, 2:22) 11.95 
X9418WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 10.30 7.49 4.95 EL51751YZ-T7TR-ND 550MHz Differential Line Receiver* 2460.00/1,500 
X9418WV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply..... 9.05 659 4.35 
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DRIVERS/RECEIVERS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EL51761Y-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver. Ook OS ne HIP4086ABZTTR-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 4069.00/1,000 
EL51761YZ-T7CT-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver 2a Ased A02 HIP4086APZ-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 9.14 640 4.27 
EL51761YZ-T7TR-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver 1245.00/1,500 HIP6601BCB-ND Sync. Rectified Buck Dual MOSFET Drive 3.54 219 1.42 
EL51771Y-ND 550Mkz Differential Twisted Pair Driver. 2.66 1.58 1.11 HIP6601BCBZA-ND Sync. Rectified Buck Dual MOSFET Driver* 3.54 219 1.42 
EL51771YZ-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver’ 2.66 1.58 1.11 ICL232CBEZ-ND 5V Powered, Dual RS-232 Transmitter/Receiver 345230 68 
EL51781SZ-T7CT-ND 700MHz Differential Twisted Pair Driver* .. 477 3.34 2.79 1CL3217ECB-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

EL51781SZ-T7TR-ND 700Mkz Differential Twisted Pair Driver* 2229.00/1,000 ESD Protected 6.66 466 3.12 
EL5370IUZ-ND 100Mtz Differential Twisted Pair Driver 5.37 3.76 2.51 1CL3217EIB-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

EL5372IUZ-T7CT-ND 250M Differential Line Receiver* 5.57 3.90 3.26 ESD Protected 7.63 5.34 3.56 


EL5372IUZ-T7TR-ND 


250Mlz Differential Line Receiver* 


2599.00/1,000 


1CL3221CAZ-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 


194114 76 


EL53731UZ-ND 450Mkz Differential Twisted Pair Driver* .. 6.60 462 3.08 
EL53741UZ-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver* 6.60 462 3.08 
EL53751UZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* ... 6.60 462 3.08 
EL53781UZ-T7CT-ND 700Mkz Differential Twisted Pair Driver: 760 5.32 4.44 
EL53781UZ-T7TR-ND 700Mkz Differential Twisted Pair Driver* .. 3551.00/1,000 

EL7104CSZ-ND High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver*..8-SOIC 4.49 3.14 2.09 


EL7104CSZ-T7CT-ND 
EL7104CSZ-T7TR-ND 


High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver .. 8-SOIC 
High Speed, Single Channel, Power MOSFET Drivers .. 8-SOIC 


477 3.34 279 
2229.00/1,000 


1CL3221CVZ-ND 
ICL3221ECA-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 


1.94 114 76 


ESD Protected 194 114 76 
1CL3221ECAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

ESD Protected* 1.94 1.14  .76 
1CL3221EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

ESD Protected 2.34 141 96 
1CL3221EIAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

ESD Protected * 2.34 141 96 


1CL3221EIVZ-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


2.41 145 1.00 


1CL32211AZ-ND 
ICL3222CAZ-ND 
ICL3222CVZ-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


1.94 114 76 
2.56 1.52 1.08 
2:28) 1185, 92 


EL7154CSZ-ND High Speed Mono Pin Driver* 8-SOIC 5.31 3.72 2.48 
EL7155CSZ-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.51 3.86 2.58 
EL7156CSZ-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.51 3.86 2.58 
EL7156CSZ-T7CT-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.71 4.00 3.34 
EL7156CSZ-T7TR-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 2670.00/1,000 

EL71581SZ-ND Ultra-High Current Pin Driver* 8-SOIC 7.57 5.30 3.53 
EL7202CSZ-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 449 3.14 2.09 
EL7202CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 449 3.14 2.62 
EL7202CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 2090.00/1,000 

EL7212CSZ-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 449 3.14 2.09 
EL7212CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 449 3.14 2.62 
EL7212CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 2090.00/1,000 

EL7222CSZ-ND High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver*......8-SOIC 4.49 3.14 2.09 
EL7242CSZ-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*..8-SOIC 5.14 3.60 2.40 


EL7242CSZ-T7CT-ND 


Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*.. 8-SOIC 


611 368 2:99 


1CL3222CBZ-ND 
ICL3222ECAZ-ND 
ICL3222E1B-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .. 
38V-5.5V, RS-232 Ti 
ESD Protected 


2.56 1.52 1.08 
3.01 1.85 1.30 
3.01 1.85 1.30 


EL7242CSZ-T7TR-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*.. 8-SOIC 2390.00/1,000 
EL7457CLZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QFN 4.46 3.12 2.08 
EL7457CSZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 6-SOIC 469 3.28 2.19 
EL7457CSZ-T7CT-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 6-SOIC 4.91 344 2.87 
EL7457CSZ-T7TR-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 6-SOIC 2289.00/1,000 
EL7457CUZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QSOP 446 3.12 2.08 


EL7457CUZ-T7CT-ND 


40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QSOP. 


466 3.26 2.72 


ICL3222E1AZ-ND 
ICL32221AZ-TCT-ND 
ICL32221AZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


3.42 211 1.52 
241 145 1.22 
990.00/1,000 


EL7457CUZ-T7TR-ND 
EL9110IU-ND 
EL9110IUZ-ND 
EL91111LZ-ND 
EL9112ILZ-ND 


40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 
Differential Receiver/Equalizer 
Differential Receiver/Equalizer’ 
Triple Differential Receiver/Equalizer* 
Triple Differential Receiver/Equalizer* 


16-QSOP 
16-QSOP 
16-QSOP 
28-QFN 
28-QFN 


2170.00/1,000 
14.38 10.45 6.90 
14.38 10.45 6.90 
35.38 25.73 16.98 
35.38 25.73 16.98 


HIN202CBN-ND 
HIN202CBNZ-ND 
HIN202CBZ-ND 
HIN202CP-ND 
HIN202ECBN-ND 


5V, RS-232 Transmitter/Receiver.... 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver.... 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 


143° 80.51 
143 80 51 
143 80 51 
143 80.51 
143.8051 


ICL3223ECAZ-TCT-ND 
ICL3223ECAZ-TTR-ND 
ICL3224E1A-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .. 
38V-5.5V, RS-232 TI 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


2.04 117 99 
800.00/1,000 
454 3.18 212 


HIN202ECBNZ-TCT-ND 
HIN202ECBNZ-TTR-ND 
HIN202ECBZ-ND 
HIN202EIBN-ND 


5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 


143 80 = .66 
1275.00/2,500 
143 80 51 


1.33.72 46 


ICL3225ECA-ND 
ICL3225ECAZ-TCT-ND 
ICL3225ECAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


2.56 1.52 1.08 
2.56 1.52 1.30 
1070.00/1,000 


HIN202IBN-ND. 5V, RS-232 Transmitter/Receiver.... 1.90 1.12 5) 
HIN206CB-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver.... Oey a ee) 
HIN208EIA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 421 261 1.93 
HIN211ECA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 22380 ior 94 
HIN211EIA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 2.01 1.18 79 
HIN211EIAZ-ND. 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected*...28-SSOP 2.01 1.18 79 


ICL3225EIA-ND 
ICL3225EIAZ-TCT-ND 
ICL3225EIAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


457 3.20 2.13 
457 3.20 267 
2130.00/1,000 


HIN232ACBN-ND 
HIN232ACBNZ-TCT-ND 
HIN232ACBNZ-TTR-ND 
HIN232ACP-ND 
HIN232CBZ-ND 


5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS . 
5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 
5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 
5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS . 
5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 


16-SOIC 


133.72 = 46 
1.37 76 62 


148 
116 64 40 


ICL3226ECA-ND 
ICL3227ECA-ND 
1CL3227ECAZA-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


3.03 1.87 1.36 
2:95" 1:61! 1:28 
2.95 1.81 1.54 


HIN232CPZ-ND 
HIN232ECBNZ-ND 


5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 
5V RS-232 Transmitter/Receiver, High 


1.33.72 46 


ICL3227ECAZA-TTR-ND 
ICL3227EIA-ND 
ICL3227EIAZA-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


1270.00/1,000 
3.48 2.15 1.55 
348 2151.55 


ESD Protected* .... 214 1.23 84 
HIN232ECPZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS, ESD Prot. ZO 118: We) 
HIP2100EIBZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 4.03 2.51 1.86 
HIP21001B-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.86 2.40 1.78 
HIP2100IBZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 3.86 2.40 1.78 
HIP2100IBZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 3.86 240 2.09 
HIP2100IBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 4425.00/2,500 
HIP2100IR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver... 4.21 2.61 1.93 


HIP2101E1BZ-ND 
HIP2101EIBZTCT-ND 
HIP2101EIBZTTR-ND 


100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency 


Half Bridge Driver... ote 8-EPSOIC 
100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency 

Half Bridge Driver... a 8-EPSOIC 
100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency 

Half Bridge Driver* ... 8-EPSOIC 


403 2.51 1.86 
403 251 218 
4625.00/2,500 


1CL3232CBN-ND 
ICL3232CBNZ-ND 
1CL3232CP-ND 
ICL3232CVZ-ND 
ICL3232ECBN-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 


.16-TSSOP 


A:75\ 1:00) -67 
1.75 1.00 67 
1.75 1.00 67 
143° 80 51 


HIP21011B-ND 
HIP21011BZ-ND 
HIP2101IBZTCT-ND 
HIP2101IBZTTR-ND 
HIP4080AIBZTCT-ND 


8-SOIC 
8-SOIC 
8-SOIC 


100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 

100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 
100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 
100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 8-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 


3.86 2.40 1.78 
3.86 240 1.78 
3.86 2.40 2.09 
4425.00/2,500 
6.37 446 3.72 


HIP4080AIBZTTR-ND 


80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 


2970.00/1,000 


ESD Protected w16-SOIC 2.64 1.62 1.13 
1CL3232ECBZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

ESD Protected * .16-SOIC 2.64 1.62 1.13 
ICL3232ECV-16Z-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

ESD Protected * .16-TSSOP 3.42 2.11 1.52 
1CL3232IBN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 16-SOIC 91.48 (COM oS 
1CL3232IBNZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 16-SOIC 1.48 80 86.53 
ICL3232IVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . .16-TSSOP 1.41 718 AQ 


ICL3238EIAZ-ND 
1CL3241CAZ-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


4.29 3.00 2.00 
315 1.95 1.68 


HIP4080AIBZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* ..20-SOIC 629 440 2.94 
HIP4080AIP-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver. 20-Dip 634 444 2.96 
HIP4080AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .....20-Dip 634 444 2.96 
HIP4081AIB-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver.....20-SOIC 6.29 440 2.94 
HIP4081AIBZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* ..20-SOIC 6.29 440 2.94 


HIP4081AIBZTCT-ND 
HIP4081AIBZTTR-ND 


80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 


6.37 446 3.72 
2970.00/1,000 


1CL3241CAZ-TTR-ND 
ICL3241ECAZ-TCT-ND 
1CL3241ECAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .. 
38V-5.5V, RS-232 TI 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


1400.00/1,000 
3.63 2.25 1.96 
1670.00/1,000 


HIP4081AIP-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver. 20-Dip 686 4.80 3.20 
HIP4081AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .....20-Dip 6.86 4.80 3.20 
HIP40821B-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver... 6-SOIC 4.71 3.30 2.20 
HIP4082|BZ-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 6-SOIC 462 289 2.20 


HIP4082IBZTCT-ND 
HIP4082IBZTTR-ND 
HIP4082IP-ND 


80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 
80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 
80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 


6-SOIC 
6-SOIC 
16-Dip 


470 2.94 2.60 
5597.50/2,500 
476 2.98 2.27 


ICL3241EIVZ-ND 
ICL3243ECA-ND 
ICL3243ECAZ-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


443 3.10 2.07 
1:89) 1:08) -72 
1.89 1.08 91 


HIP4082IPZ-ND 
HIP4083APZ-ND 
HIP4086AB-ND 
HIP4086ABZ-ND 
HIP4086ABZTCT-ND 


80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 
80V, 300mA Three Phase High Side Driver* .. 
80V, 0.5A Three Phase Driver. 
80V, 0.5A Three Phase Driver* .. 
80V, 0.5A Three Phase Driver* .. 


16-Dip 
16-Dip 
4-SOIC 
24-SOIC 
4-SOIC 


476 2.98 2.27 
4.43 3410 2.07 
8.57 6.00 4.00 
8.57 6.00 4.00 
871 6.10 5.09 


ICL3243ECAZ-TTR-ND 
ICL3243ECVZA-ND 
ICL3243EIA-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


720.00/1,000 
2.50 1.51 1.04 
2.88 1.77 1.24 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
ICL3243EIAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL81487EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 216) eeLOAGI9 
ESD Protected* .... 288 4177 1.24 1SL81487EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 276 1.70 1.19 
ICL3244ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL81487LIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.28 1.37 95 
ESD Protected* .... 4512) 2:56) 42:23 ISL81487LIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.28 137 94 
ICL3244ECAZ-TTR-ND. 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL81487EIBZ-TCT-ND ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 
ESD Protected* ..... 1890.00/1,000 Transceiver* 2.76 1.70 1.45 
ICL3244ElAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL81487EIBZ-TTR-ND ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 
ESD Protected* ..... 469 3.28 274 Transceiver* 2975.00/2,500 
ICL3244E1AZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1$L81487L1BZ-ND ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 
ESD Protected .... 2189.00/1,000 Transceiver* 2.28 1.37 94 
ICL7667CBAZA-TCT-ND Dual Power MOSFET Driver* . 234 141 1.19 1SL83070EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3. 
ICL7667CBAZA-TTR-ND Dual Power MOSFET Driver* . 2400.00/2,500 Transceivers... se 3.65 2.27 1.98 
ICL7667CPAZ-ND Dual Power MOSFET Driver* . 244 147 1.00 1SL83070EIBZA-TTR-ND ‘0 Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 Tainan 
ICM7228AIBIZ-ND 8-Digit, Microprocessor-Com, ranscelver® .... se 00/2, 
Display Deedee Driver* : 4014 740 473 1SL83071EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
1SL240031RZ-ND Multi-Channel Buffer Plus Driver 448 2.80 1.92 Transceiver* ... a 3.65 2.27 1.98 
1SL413341RZ-TCT-ND Dual Protocol Transceiver*.... 771540 451 BUSS AEE nn ND ES) otectel aver Reteaie ie en 
ISL41334IRZ-TTR-ND Dual Protocol Transceiver* . 14396.00/4,000 = — - - 
ISL413871RZ-TCT-ND Dual Protocol Transceiver*. 629 440 3.67 SL83072EIBZA-TCT-ND ESD:Rrotected) 2:3, LP. RS-4B5/RS:422 
1SL41387IRZ-TTR-ND Dual Protocol Transceiver*. 11720.00/4,000 (ASTOR RNG vase ie 7 3.65 2.27 1.98 
1$L4221EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ae TOLBCIEC 
ESD Protected i 394 245 1.64 Transceiver ... sea 4200.00/2,500 
= - ISL83072ElUZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
ISL4221EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ivarse 
ESD Protected* 409 254 212 Transceiver* .... is 3.65 2.27 1.98 
1SL4221EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISE83072EIUZASTTH-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
ESD Protected* .... oe 10152.00/6,000 Jtanscelyars oa EM ee 
ISL4223EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, SUSE if iD Se oer aE eee ae OF Ge 
1SL4223EIRZ-TCT-ND DISA BS 2 Transmitter/Receiver as ae ES) Frotected tay Release 
FN HANNO. s HOM , Transceiver* 4200.00/2,500 
aoe ain saa ne 905 Geecaaiter Rakai 536° 3.67 3102 ISL83076EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
arta Pe aa ‘ Transceiver* .... sigs 3.65 227 1.98 
Ieee earn Pe ene cE a ISL83076EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
aI Z = e a Transceiver* ... ae 4200.00/2,500 
ISL4238EIRZ-TTR-ND RS-232 Transceiver* 32-QFN 17496.00/6,000 1SL83077EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
1SL4241EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 32-QFN 6.32 4.21 3.56 Transceiver*.. _ 365 2.27 1.98 
1SL4241EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 32-QFN 17496.00/6,000 1SL83077EIBZATIR-ND ESD Protected. 3.3V. LP RS-485/RS-422 
ISL4243E1R-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected......32-QFN 6.19 412 2.86 Tranesavert _ 4900.00/2.500 
ISL4243EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 32-QFN 6.32 4.21 3.56 ISL83078EIBZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 : 
1SL4243EIRZ-TTR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 32-QFN 17496.00/6,000 Transceiver* .... Ss 3.65 2.27 1.98 
ISL4244EIRZ-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 655) 477) 9315 ISL83078EIBZA-TTR-ND. ESD Protected, 3. 
ISL4245EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 5.98 3.98 3.37 Transceiver* ... hee 4200.00/2,500 
ISL4245EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 16560.00/6,000 ISL83078EIUZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
ISL4260EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 638 4.65 3.86 Transceiver® .. . 365 227 198 
ISL4260EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 18360.00/6,000 ISL83078EIUZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
ISL4270EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 5.98 3.98 3.37 Transceiver* ... 4200.00/2,500 
|SL4270EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 16560.00/6,000 ISL83080EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 2.27 1.68 
ISL4485EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.56 1.52 1.08 ISL83080EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.65 2.27 1.98 
|SL4485EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 256 1.52 1.08 ISL83080EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL4489EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected... 2.28 1.37 95 ISL83082EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 227 1.68 
|SL4489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 228 137 94 1SL83083EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 2.27 1.68 
1SL4491EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 228 137 94 ISL83085EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. Oa eh GE 
1SL6207CBZ-ND High Volt. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 224 133 91 ISL83085EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver .. 365 227 1.98 
ISL6605CBZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver* 3.03 1.87 1.22 ISL83085EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver .. 4200.00/2,500 
ISLOG05CRZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver* 3072.02 1.31 ISL83085EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 365 2.27 1.98 
ISL6605IB-ND Syn Rectified MOSFET Drive 267 164 1.04 |SL83085EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 4200.00/2,500 
ISL6G05IBZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver* D687 164 1.04 ISL83086EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 2.27 1.68 
ISL6608IB-ND Sync. Rectified MOSFET Drive 4.26 2.74 1.83 ISL83086EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.65 227 1.98 
ISL6612ACBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck 3.54 2.20 1.47 ISL83086EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* a 4200.00/2,500 
ISL6612BCBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 412 256 171 Shee aaaltA EOD Protected, BY, RS AGb/o-i-> Uanscalvet ae ee NS 
5 a ‘ ISL83088EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3:65, 12:27 1168 
ISL6612CBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver’ 3.54 2.20 1.47 aise 
ISL6612CRZ-TCT-ND Advanced Syne. Rectified Buck MOSFET Driver 368 229 191 |SL83088EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 3.65 2.27 1.98 
|SL6612CRZ-TTR-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 9144.00/6,000 Rea au ee Beery Ne Aare Taner . : Soman 
1SL66121B-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Dri 3.83 2.38 1.59 “TCT , SV, RS~ : . , . : 
SERA Saal Aivanond Syme Rectie ner ISL83088EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver . 4200.00/2,500 
MOSFET Dri ync: i Ana Bae 1SL83387EIV-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transceiver......... 480 336 2.24 
RiGaneRRAR Biaia ivaiibal Sve ae : ; : ISL834831B-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 
. RS-485/RS-422 Transceiver ... Palsy aly es} 
* 
aieaveERED Dia Aaanted sone Reciied Buck epee caahs 1SL834831BZ-TCT-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 
i : RS-485/RS-422 Transceiver* .... 285 1.75 1.49 
MOSFET Driver, 6.03 4.02 2.79 fee 
ISL834831BZ-TTR-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited 
1SL6614CBZ-ND Dual Advanced Syne. Rec! RS-485/RS-422 Transceiver-*........ 3075.00/2,500 
MOSFET Driver... 6.03 4.02 2.79 1SL834851B-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 269 1.60 1.12 
ISL6614CR-ND Dual Advanced Sync. Rectified Buck aL Clas — = = : 
‘4 ISL834881B-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited 
MOSFET Driver...... 616 4.10 2.85 : , 2 , 
RS-485/RS-422 Transceiver .. 269 1.60 1.12 
ISL6614CRZ-ND Dual Advanced Sync. Rec| ISL834881BZ-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited 
MOSFET Driver* 616 4.10 2.85 ae : ; : 
RS-485/RS-422 Transceiver® .... 269 1.60 1.12 
1SL66141B-ND Dual Advanced Sync. Rectified Buck 1SL834901BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver* 269 1.60 1.12 
MOSFET Driver... ves 629 4.19 2.91 ; 
; 1$L834911B-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver...14-SOIC 244 147 1.00 
1SL67001B-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Frequency, 1SL834911BZ-ND 3.3V, LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver* ... 244 147 1.00 
‘SEB TONIE:AD son ben oan 279 1.71 1.20 ISL8483ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected . 256 152 1.08 
-l K, Mediv ISL8483E1B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 264 1.62 1.13 
Half Bridge Driver* ... cauke) lyf Ne) ISL8483EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* . 264 1.62 1.13 
ISL67001BZ-TCT-ND 80V Peak, Medium Frequency, Low Cost 1SL8483EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 264 162 1.13 
Half Bridge Driver* 279 1.71 1.46 ISL8483EIPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* . 264 162 1.13 
1SL67001BZ-TTR-ND 80V Peak, Medium Freq |SL8485ECBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 244 147 1.00 
Half Bridge Drivers .... 3000.00/2,500 ISL8485ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 256 152 1.08 
ISL67001R-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Freq., Half Bridge Drive 2.82 1.73 1.22 ISL8485E1B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.56 152 1.08 
1SL6801AB-ND High Voltage Bootstrap High Side Driver 480 3.36 2.24 ISL8485EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 256 152 1.08 
1SL813341AZ-TCT-ND ESD Protected, Two Port, Dual Protocol ISL8485EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 256 1.52 1.08 
Transceiver* 771 5.40 4.51 ISL84851BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 187 140 75 
1SL813341AZ-TTR-ND ESD Protected, Two Port, Dual Protocol |SL8487E1B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 295 1.81 1.28 
Transceiver* 3599.00/1,000 1SL8487EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* . 295 1.81 1.28 
1SL813341BZ-TCT-ND ESD Protected, Two Port, Dual Protocol ISL8487EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.05 aS in28 
Transceiver* 7.71 5.40 4.51 ISL8488EIBZA-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 2.64 162 1.13 
ISL813341BZ-TTR-ND ESD Protected, Two Port, Dual Protocol ISL84881B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceive: Pi key eh ANE 
Transceiver* 3599.00/1,000 ISL84881P-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceive: 2 Ope 7 or 
1SL813871AZ-TCT-ND ESD Protected, Dual Port Transceiver: 6.29 4.40 3.67 |SL8489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 264 1.62 1.13 
ISL813871AZ-TTR-ND ESD Protected, Dual Port Transceiver* 2930.00/1,000 ISL84891B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. Aik Wea ee 
ISL813871BZ-TCT-ND ESD Protected, Dual Port Transceiver 6.29 440 3.67 ISL8489|IP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceive: ike) ie AE 
1SL813871BZ-TTR-ND ESD Protected, Dual Port Transceiver 2930.00/1,000 ISL84901BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver ASE 2 8s 
1SL814851BZ-ND 5V RS-485/RS-422 Transceiver® ... 190 112 75 1SL8491EIBZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.* 264 162 1.13 
ISL814861B-ND 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS® 1SL84911BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* 3.03 1.87 1.36 
RS-485/RS-422 Transceiver ..... 2.28 1.37 94 * RoHS Compliant (Continued) 
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SSE 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL434851BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver* 26rd 5201.08) 
ISL598301AZ-ND Single Supply Video Driver* 3.89 242 1.61 
ISL814861BZ-ND 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS®, RS-485/ 

RS-422 Transceiver*.... 2.28 137 94 
1SL83070EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate 

Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*...14-SOIC 3.65 2.27 1.68 
1SL83072EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate 

Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*.....8-SOIC 3.65 2.27 1.68 
1SL83075EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate 

Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*.....8-SOIC 3.65 2.27 1.68 
1SL83082EIBZ-ND 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, RS-485/ 

RS-422 Transceiver, ESD Protected* .. 3.65 2.27 1.68 
1SL83083EIBZ-ND 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, RS-485/ 

RS-422 Transceiver, ESD Protected 3.65 227 1.68 
1SL834851BZ-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver... 2.69 1.60 1.12 
1SL83387EIVZ-ND 3V-5.5V, 1Microamp, 250kbps, RS-232 

Transceiver, ESD Protected* 4.80 3.36 2.24 
ISL886941H5ZCT-ND SMBus Accelerator* AAS) 12.58) 9215) 


ISL886941H5ZTR-ND 


SMBus Accelerator* 


1716.00/1,000 


inter; 
SEE 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


INTERFACE 
Price Each 


1 


25 


100 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL6406IBZ-TCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 3.27 2.02 1.67 
ISL64061BZ-TTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 3270.00/2,500 
ISL6410AIU-ND 5V Single Sync. Buck Reg. with Integ| 2.65 2.02 1.54 
ISL6410IR-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FI 16-QFN 2.98 2.21 1.64 
ISL64101U-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET Q-MSOP 265 2.02 1.54 
ISL6420AIAZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 3.89 2.42 2.01 
ISL6420AIAZ-TKTR-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 1608.00/1,000 
ISL6420AIRZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 3.89 2.42 2.01 
ISL6420AIRZ-TKTR-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 1608.00/1,000 
ISL6420IRZ-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 3.83" 2.38) 1.59 
ISL6421AERZ-ND Single Output LNB Supply and Control Voltage 

Reg. with |2C Interface* 426 2.74 1.83 
1SL6431CB-ND High Eff., Fixed Freq., Sync. Buck PWM Controlle: 288) 7 An2 
ISL6439CB-ND Single Sync. Buck PWM Controller.......... 3.33 2.06 1.34 
ISL64401AZ-TCT-ND 300kHz Dual, Step-Down PWM Controller 611 4.07 3.45 
ISL64401AZ-TTR-ND 300kHz Dual, Step-Down PWM Controller* 7050.00/2,500 
1SL6441IRZ-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller* .... 6.83 4.73 3.68 
1SL64411RZ-TKCT-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller® .... 7.91 5.54 4.62 
1SL64411RZ-TKTR-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller* . 3690.00/1,000 
ISL64421AZ-ND Dual PWM and Linear Controller* 7.00 4.90 3.28 
ISL64421AZ-TKCT-ND Dual PWM and Linear Controller* 7.06 4.94 4.12 
ISL64421AZ-TKTR-ND Dual PWM and Linear Controller* 3290.00/1,000 
ISL6443IRZ-ND 300kHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller* .... 645 430 2.98 
ISL64451AZ-TKCT-ND 1.4MHz Dual, Step-Down PWM Controller* 6.11 4.07 3.45 


ISL64451AZ-TKTR-ND 


1.4MHz Dual, Step-Down PWM Controller* 


2820.00/1,000 


CS82C50A-5Z-ND CMOS Async. Communication Element* A4-PLCC 24.26 20.23 14.56 ISL6506BCBZ-ND Multiple Linear Power Controller with 
CS82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* .. -44-PLCC 7.60 5.32 4.44 ACPI Control Interface * = 2.67 1.64 1.04 
CS82C55AZ96TR-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* .. -44-PLCC 1775.50/500 1SL6520ACB-CT-ND Single Synchronous Buck PWM Controlle 2.44 1.47 1.24 
CS82C59AZ96CT-ND CMOS Priority Interrupt Controller* .28-PLCC 7.89 5.52 4.61 1SL6520ACB-TR-ND Single Synchronous Buck PWM Controlle 2500.00/2,500 
CS82C59AZ96TR-ND CMOS Priority Interrupt Controller* -28-PLCC 2759.25/750 ISL6520ACBZ-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* 244 1.47 1.00 
DG406DJZ-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux* 486 3.40 2.27 ISL6520ACBZ-TCT-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* 2.44 1.47 1.24 
DG406DY-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux. 6.29 440 2.94 ISL6520ACBZ-TTR-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* 2500.00/2,500 
DG407DY-ND Diff. 8-Channel, CMOS Analog Mux 757 530 ens-58 ISL6520BCBZ-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* Se! ay WSe 
DG408DJZ-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux 231) 1.39) 95 ISL6520CB-CT-ND Single Synchronous Buck PWM Controller. 2.54 1.89 1.40 
DG408DY-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux. 218 129 88 1SL6521CB-ND ey Bick DGDG and Triple Linear Dae eae aang 
DG409DJZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* . 231 1.39 95 ee ner : : : 
DG409DYIS-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux 211 121 84 ISL6521CBZ-ND ee ae peng and Triple Linear +R 480 2355 
DG409DYZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* . 2.21 1.31 89 ee : : i 
4 i i * ISL6522BCBZ-ND Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 3.97 247 1.84 
EL7515!YZ-ND High Freq. PWM Step-Up Regulator 4.97 348 2.32 ; 
4 | * ISL6526CB-CT-ND Single Synchronous PWM Controller .. 283 215 1.64 
EL75161YZ-ND 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator S033 5252.35) 1$L6528CBZ-TCT-ND Dual Reg. Standard Buck PWM/ 
EL75301YZ-ND Mono 600mA Step-Down Regulator* 3.21 1.98 1.29 aed. <i 
Linear Power Controller 571 4.00 3.34 
EL75311YZ-ND Mono 1A Step-Down Regulator* 4.28 2.76 1.84 ISL6528CBZ-TTR-ND Dual Reg. Standard Buck PWM/ 
SO NSAn Mong pay eae ade . a2 an aa Linear Power Controller 6675.00/2,500 
i pee ae ei et LIER oS ' ; : 1SL6529CBZ-ND Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
EL75361YZ-ND Mono 1A Step-Down Regulator* ... 4.00 249 1.66 Linear Power Controller* 571 4.00 2.67 
EL75541REZ-ND Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* 678 493 3.26 ISL6529CBZ-TCT-ND Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
EL7564CMZ-ND Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* 10.94 766 5.11 Linear Power Controller* 5.71 4.00 3.34 
EL7566AIREZ-ND Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* 16.09 11.26 7.52 1SL6529CBZ-TTR-ND Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
EL7566DREZ-ND Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* 8.60 6.26 4.13 Linear Power Controller* 6675.00/2,500 
EL7584IRZ-ND 4-Channel DC/DC Converter* . 4.29 2.67 1.97 ISL6530CB-CT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-5010 446 3.12 2.61 
EL76301CZ-T7ACT-ND White LED Boost Regulator 3.36 2.08 1.79 ISL6530CB-TR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-SOIC 2079.00/1,000 
EL76301CZ-T7ATR-ND White LED Boost Regulator 372.50/250 ISL6530CBZ-TCT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 24-SOIC 446 312 2.61 
HA9P5002-5Z-ND 110Mbz, High Slew Rate, High Out Current Buffer* ....8-SOIC 5.08 3.15 2.34 ISL6530CBZ-TTR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 24-SOIC 2079.00/1,000 
HI3-0507-5-ND 8-Channel Diff. CMOS Analog Mux.. 28-Dip 16.71 11.70 7.80 ISL6532CRZ-ND ACPI Regulator/Controller for Dual Chai 
HI3-0508-5-ND Single 8-Channel CMOS Analog Mu: 16-Dip 3.54 2.20 1.63 DDR Memory Systems*.... 5.46 3.64 2.80 
HI3-0508A-5Z-ND Single 8-Channel CMOS Analog Mux* 6-PDip 457 3.20 2.13 ISL6534CRZR5229-ND Dual PWM with Linear Controller 2-OFN 83.54 220 1.47 
HI3-0509-5-ND 4-Channel Differential CMOS Analog Mux.. 16-Dip 6.91 4.84 3.24 1S eee eC END pul oN vat reat ea a att Bere alae ae 
HI3-0516-5Z-ND 16-Ch./Diff. 8-Ch., CMOS High Speed Anal 28-Dip 54.83 38.38 25.60 Lae peothes 
MERETESCE ASAT Buck/Syne. Rectifier (PWM) Controller and» 7 ISL6534CVZR5299-ND Dual PWM with Linear Controller* 456 361 2.89 
Output Volt, Monitor* 423 263 1.76 ISL6534CVZ-TCT-ND Dual PWM with Linear Controller 6.20 4.34 3.62 
HIPGO04ECBZ-ND maT Rectifier (PWM) Controller and ISL6534CVZ-TTR-ND Dual PWM with Linear Controller* 7225.00/2,500 
Output Volt. Monitor® . 524 340 233 ISL6535CBZ-TCT-ND. Synchronous Buck PWM Controller o:24) 2100) air: 
HIP6O06CB-CT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller. 304 226 167 ISL6535CBZ-TTR-ND Synchronous Buck PWM Controller 3600.00/2,500 
i “Racti ISL65351BZ-TCT-ND Synchronous Buck PWM Controller 3.60 2.24 1.95 
HIP6006CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller 2719) vrai le20 1SL6535|BZ-TTR-ND Synchronous Buck PWM Controller 4125.00/2,500 
HIP6012CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller 2.70 1.66 1.16 - —_— 
7 ISL6536AIBZ-ND 4-Channel Supervisory IC* .. 141 78 «AQ 
HIP6012CBZ-TCT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 2.98 1.83 1.56 TCT. it i % 
at ISL6536AIBZ-TCT-ND 4-Channel Supervisory IC 1.41 78 «64 
HIP6012CBZ-TTR-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller 3200.00/2,500 ISL6536IBZ-TCT-ND 4-Channel Supervisory IC* 214 123 1.04 
HIPGO13CB-ND PWM Buck Controller... 267 1.64 1.15 1SL65361BZ-TTR-ND 4-Channel Supervisory IC* .. ~ 2100.00/2,500 
HIP6301CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Regulator, ISL6539CAZ-ND Wide Input, Dual PWM Controller* . 5.27 3.42 2.34 
Multi-Phase Buck PWM Controller... 5.12 3.26 2.75 TSL65391A-ND Wide Input, Dual PWM Controller. 643 4.67 3.09 
HIP6301CB-TR-ND Microprocessor CORE Voltage Regulator, ISL65391AZ-ND Wide Input, Dual PWM Controller . 643 467 3.09 
Multi-Phase Buck PWM Controller... 2232.00/1,000 ISL6549CAZA-TCT-ND Single 12V Input Supply Dual Reg. Sync. 
HIP6302CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Regulator, Rectified Buck PWM* 490 312 2.63 
Multi-Phase Buck PWM Controller... 4.20 3.20 2.44 ISL6549CAZA-TTR-ND Single 12V Input Supply Dual Reg. Sync. 
HIP6311ACBZA-ND Microprocessor CORE Volt. Reg. Mult Rectified Buck PWM* 5340.00/2,500 
Buck PWM Controller* fs 6.24 416 2.88 1SL65511B-ND ZVS Full Bridge PWM Controlle 966 676 451 
HIP6521CBZ-ND PWM and Triple Linear Power Controller* .. 16-SOIC 660 462 3.08 1SL65511BZ-ND ZVS Full Bridge PWM Controller* 966 676 4.51 
HIP6521CBZA-TCT-ND PWM and Triple Linear Power Controller .. 16-SOIC 6.01 4.00 3.59 ISL6558CB-ND Multi-Purpose Precision Multi-Phase 
HIP6521CBZA-TTR-ND PWM and Triple Linear Power Controller*. . 16-SOIC 7700.00/2,500 PWM Controller............... 4.32 2.69 2.00 
1$82C52Z-ND CMOS Serial Controller Interface* ..... .28-PLCC 64.04 53.38 38.43 ISL6558CBZA-ND Multi-Purpose Precision Multi-Phas 
1S82C55AZ-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* .. A4-PLCC 16.14 11.30 7.54 PWM Controller® ........ 4.32 2.69 2.00 
1S82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface . A4-PLCC 16.34 11.44 9.54 ISL6558CRZ-ND Mu Eunos Hed sion Multi Pe eomo be 
1S82C55AZ96TR-ND CMOS Pi ble Peripheral Interface* .. -44-PLCC 3815.00/500 ers : s I 
‘ ee Weer aerate : l ISL6558IRZ-ND Multi-Purpose Prec. Multi-Phase PWM Controlier* 449 3414 209 
ISL436811R-ND Low-Voltage, Single Supply, 8-to-1 Mux 20-QFN 2.95 1.81 1.28 
i ISL6563IR-ND. 2-Phase Buck PWM Controller 619 412 286 
1SL6119HIBZA-ND USB Dual Port Power Supply Controller 2.82 1.73 1.10 1$L6721ABZ-ND Flexible Single Ended C t Mode PWM 
ISL61241RZA-ND Power Sequencing Controller* 5.90 3.93 273 z Conroe, ned umenuNiode Rea AGA Ba 
ISL6125IRZA-ND Power Sequencing Controller* 5.90 3.93 2.73 i 7 7 = = - 
ISL6127IRZA-ND Power Sequencing Controller 5.90 393 273 es) Henle Single Ended Current Mode RM Aedes 
ISL6144IRZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller* . 6.88 5.00 3.30 4 i , i , 
ISL6144IVZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller* . 6.88 5.00 3.30 EN TO eee nee cure one eM 74 472 4316 
aac Reaathe vorae net a oe oe oe 2 au 1SL67291BZ-ND Low Cost Single Ended Current Mode PWM™ nn. B-SOIC 2.34 141.96 
i ingle Output Woblie-Friendly ontroller - 5 2 ISL6740IVZ-ND Flexible Double Ended Volt id C it Mod 
ISL6224CAZ-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Controller* 47a, 3322121 PWM Contrallers PER ee ene 6.37 446 2.98 
ISL6227CAZ-ND Dual Mobile-Friendly PWM Controller ISL6741IVZ-ND Flexible Double Ended Voltage and Current Mode 
with DDR Option* 5.14 3.60 2.40 PWM Controller* 6.37 446 2.98 
ISL6271ACRZ-ND Integrated XScale Regulator*. 4.95 3.15 2.16 ISL6742AAZA-ND Advanced Double Ended PWM Controller* . 8.89 6.22 4.15 
ISL6401CB-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 1SL6744AB-ND intermediate Bus PWM Controller-... 348 216 1.60 
Mode Controller... 6.60 4.62 3.08 ISL6744ABZ-ND Intermediate Bus PWM Controller*. 3.48 2.16 1.60 
1SL6401CBZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current ISL6744AUZ-ND Intermediate Bus PWM Controller*. 3.77 2.34 1.74 
Mode Controller*.. 6.60 462 3.08 ISL6752AAZA-ND ZVS Full-Bridge Current Mode PWM Controller* 6.83 4.78 3.20 
ISL6402IR-ND. 300kHz Dual Step-Down PWM/Single ISL6753AAZA-ND. ZVS Full-Bridge PWM Controller* 6.83 4.78 3.20 
Linear Controller 5.70 4.34 3.31 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Eacho 
INTERFACE (Continued) Part No. Description 1 25 100 
=a : 1SL6298-2CR3Z-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 279 171 1.46 
blo Aey ee Face talk 1SL6298-2CR3Z-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 7200.00/6,000 
: eh 1SL6298-2CR4Z-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 279 171 1.20 
ISL6745AUZ-ND Bridge Controller* 4.06 252 1.88 ISL6299AIRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 
ISL68401B-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller 2:01 179F 1:26 Two Power Sources* - 3.00 1.85 1.33 
ISL68411B-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller PE ie 28) aT = = = 
ISL68431B-ND Adj, Freq,, LP, PWM Current Mode Controller 264 162 1.13 BICEP) So ae eae neeemng aan yaa Mee 
ISL68431UZ-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller* 2:95" 1:81) 1:28 ISL62991RZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting i : : : 
ISL68441B-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller... 264 1.62 1.13 Two Power Sources* 250 1.90 1.45 
1SL68441BZ-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller* 2.64 1.62 1.13 ISL8700AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 3.15 1.95 1.26 
ISL8103IRZ-TCT-ND Three-Phase Buck PWM Controller... 646 452 3.77 TSB 7OTRIGZEND Adiictable Ua ; ar SaRIOS RIDE 
ISL81031RZ-TTR-ND Three-Phase Buck PWM Controller 12040.00/4,000 4 justable Quad Sequencer No oa 
7 “de ISL8702AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* OOP 95 26 
ISL81041BZ-ND Synchronous Buck PWM Controller*. 3.71 2.31 1.54 ISL8703AIBZ-ND Adjustable Quad Saquencer# 315 195 126 
ISL8843ABZ-ND Single-Ended PWM Controller* .. 264 162 1.13 ! a : ; , 


ISL8704AIBZ-ND 
ISL8705AIBZ-ND 


315 1.95 1.26 
3.15 1.95 1.26 


Adjustable Quad Sequencer* 


ISL8843AUZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 


ISL8843MBZ-ND 


Single-Ended PWM Controller* . 
Single-Ended PWM Controller* .. 


295 1.81 1.28 
454 3.18 2.12 


ISL65426HRZ-ND 6A Dual Synch Buck Regulator* . 9.50 654 4.76 ISL880111H522Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* . 218 1.29 1.09 
Se 1SL880111H523Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor 218 1.29 1.09 

cree ISL880111H523Z-TKTR-ND | Dual Voltage Monitor . 880.00/1,000 
inter ISL88011IH529Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor . 248 129 | 1.09 
LASS PARALLEL EEPROMS ISL88011IH531Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitors. 218 129 1.09 
OnE PHEGIEAER ISL88071IHS31Z-TKTR-ND | Dual Voltage Monitor® . 880.00/1,000 
eae Deseription Pa nate ISL880111H546Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitors 218 1.29 1.09 


ISL880111H546Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* .. 


880.00/1,000 


X28HC64D-90-ND 
X28HC64J!-90-ND 
X28HC64D-12-ND 
X28HC64DI-12-ND 
X28HC64J-12-ND 
X28HC256P-12-ND 
X28HC256P-15-ND 


64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS... 
64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90n 
64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS 
64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS 
64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS 
256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS 
256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS 


26.88 14.68 13.89 


.32-PLCC 9.60 652 4.80 : 7 
B-CDip 2350 17.98 1410 1SL880121H531Z-TKCT-ND 


Ebi 1SL88072IH531Z-TKTR-ND 
HE Sah een ee 1SL880121H546Z-TKCT-ND 
SE Dip REGEUMMOGUREET 1SL880121H546Z-TKTR-ND 
28Dip 1125 815 6.00 1SL880131H529Z-TKCT-ND 


1SL880121H529Z-TKCT-ND 241 145 1.22 
241 1.45 1.22 
990.00/1,000 
241 145 1.22 
990.00/1,000 
23 Ae) aly 


Dual Voltage Monitor* . 
Dual Voltage Monitor* .. 
Dual Voltage Monitor .. 
Dual Voltage Monitor* .. 
Dual Voltage Monitor* . 
Dual Voltage Monitor* . 


X28HC256PI-15-ND 


256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 


28-Dip 12.38 8.97 6.60 


intersil, POWER MANAGEMENT 


Description 


Price Each 
Pkg. 1 25 100 


HIP1011ACBZA-ND 
HIP1011BCBZA-ND 
ICL7660AIBAZA-ND 
ICL7665SACBAZ-TCT-ND 


PCI Hot Plug Controller* .. 
PCI Hot Plug Controller* .. 


1.5V-12V CMOS Voltage Converter 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 


645 4.30 2.98 
614 4.09 284 
215) 127) 187, 
3.45 2.13 1.83 


ICL7665SACBAZ-TTR-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 3825.00/2,500 
ICL7665SACPA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector .. 3.12 1.93 1.40 
ICL7665SACPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 3.12 1.93 1.40 


ICL7665SAIBAZA-ND 
ICL7665SAIBAZA-TCT-ND 
ICL7665SAIBAZA-TTR-ND 


CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 


3.45 2.13 1.53 
3.54 219 1.88 
3927.50/2,500 


ICL7665SAIPAZ-ND 
ICL7665SCBAZA-ND 


CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 


3.77 2.34 1.74 
244 1.47 1.00 


ISL880131H529Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* .. 


950.00/1,000 


1SL880131H531Z-TKCT-ND 
1SL880131H531Z-TKTR-ND 
ISL880131H546Z-TKCT-ND 
ISL880141H5Z-TKCT-ND 
ISL880141H5Z-TKTR-ND 


Dual Voltage Monitor* .. 
Dual Voltage Monitor* . 
Dual Voltage Monitor .. 
Dual Adjustable Voltage Monitor* 
Dual Adjustable Voltage Monitor* 


Pasi) | akeky  alalrd 
950.00/1,000 

Pasi icky aealye 

218 1.29 1.09 
880.00/1,000 


ISL880151H5Z-TKCT-ND 
ISL88015IH5Z-TKTR-ND 
ISL880211U8FAZ-TKCT-ND 
1SL880211U8FAZ-TKTR-ND 
ISL880211U8FCZ-TKCT-ND 


Dual Adjustable Voltage Monitor* 
Dual Adjustable Voltage Monitor* 
Triple Undervoltage Monitor: 
Triple Undervoltage Monitor’ 
Triple Undervoltage Monitor: 


2S | ao) ilalt 
950.00/1,000 

3.04 1.87 1.59 
1310.00/1,000 

3.04 1.87 1.59 


ISL880211U8HEZ-TKCT-ND 
ISL88022IU8FCZ-TKCT-ND 
ISL880311U8EAZ-TKCT-ND 
ISL88031IU8EAZ-TKTR-ND 
ISL880311U8ECZ-TKCT-ND 


Triple Undervoltage Monitor’ 
Triple Overvoltage Monitor*. 
Quintuple Voltage Monitor* .. 
Quintuple Voltage Monitor .. 
Quintuple Voltage Monitor .. 


3.04 1.87 1.59 
3.04 1.87 1.59 
3.36 2.08 1.79 
1490.00/1,000 
3.36 2.08 1.79 


ISL880311U8ECZ-TKTR-ND 
ISL880311U8HAZ-TKCT-ND 
ISL880311U8HEZ-TKCT-ND 


Quintuple Voltage Monitor .. 
Quintuple Voltage Monitor .. 
Quintuple Voltage Monitor .. 


1490.00/1,000 
3.36 2.08 1.79 
3.36 2.08 1.79 


ICL7665SCBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 2.64 162 1.38 ISL88031IUBHFZ-TKCT-ND —/ Quintuple Voltage Monitors .. 3.36 2.08 1.79 
ICL7665SCBAZA-TTR-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 2825.00/2,500 ISL9203CRZR5220-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 2:15) 12787, 
ICL7665SCPA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector .. er il ie) ISL92041RZ-TCT-ND High Input Voltage Charger* 2.79 171 1.46 
ICL7665SCPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 279 171 1.20 ISL92041RZ-TTR-ND High Input Voltage Charger* 7200.00/6,000 
ICL7665SIBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 3.30 2.04 1.47 

1SL240101VZ-TCT-ND Octal Voltage Level Shifter* 786 5.50 4.59 

1SL24010IVZ-TTR-ND Octal Voltage Level Shitter* 9177.50/2,500 


ISL6115CB-ND 
ISL6116CB-ND 


442 285 1.90 
456 286 1.96 


Hot Swap Power Controller . 
Hot Swap Power Controller 


RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip 


1SL6123IR-ND 4-Channel Power Sequencing Controller 5.90 3.93 2.73 oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock and 
ISL6123IRZA-ND 4-Channel Power Sequencing Controller’ §.90 3.93 2.73 alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The clock/ 
ISL6125IR-ND. 4-Channel Power Sequencing Controller §.90 3.93 273 calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low-cost 
1SL6127IR-ND 4-Channel Power Sequencing Controller §.90 3.93 2.73 32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire 
1SL6131IR-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor 567 3.78 2.62 interface interoperable with 512 x 8 bits of I2@¢ EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. 
ISL6131IRZA-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor S167 3:28), 12.02 Digi-Key Price Each 
ISL6132IR-ND 2V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions 5.67 3.78 2.62 Part No. Description 1 25 «100 


ISL6132IRZA-ND 2V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions 5.67 3.78 2.62 


ISL6140CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller. 448 2.80 1.92 ae ae ‘ib ee poet ae wt ae Batted pi . Ge ne Ve 
| i) * = “I ow Power wit jattery Backer ie, s P e 

ee cBe ND Nee NaN Ht ae Pontrolet? Teno ISL12081B8Z-TKTR-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM. 1092.00/1,000 

IGA GENT Negative Voltage Hot Plug Controller oo) AS Be ISL12081U8Z-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM 342 211 137 


1SL6151CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* 5.20 3.46 2.40 1SL12091U102-ND Low Power RTC with Battery Backed 


ISL6173DRZA-ND Dual Low Voltage Hot Swap Controller* 8.45 6.16 4.06 SRAM/Event Detection* 3.57 2.22 1.48 

ISL6251HRZ-ND Multi-Chemistry Battery Charger Controller* 713 5.19 3.42 ISL12091U10Z-TKCT-ND Low Power RTC with Battery Backed 

ISL6253HAZ-ND Highly Integrated Battery Charger for SRAM/Event Detection* 3.57 2.22 1.85 
Notebook Computers* 559 3.72 2.58 ISL12091U10Z-TKTR-ND Low Power RTC with Battery Backed 

ISL6253HRZ-ND Highly Integrated Battery Charger for SRAM/Event Detection* s 1476.00/1,000 


Notebook Computers*............. 5.82 3.88 2.69 ISL120261BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 3.86 2.40 2.00 

ISL6255HRZ-ND Highly Integrated Battery Charger with Auto Power 1SL120261BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 3990.00/2,500 
Source Selector for Notebook Computers* 28-QFN 6.20 4.90 3.93 ISL120261VZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4.00 249 2.07 

1SL6291-1CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* 358 215 147 1SL120261VZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM * 4140.00/2,500 
1SL6291-2CR-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger 244 1.47 1.00 1$L120271B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 440 2.83 2.36 
1SL6291-2CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger 244 147 1.00 1SL120271B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4710.00/2,500 
ISL6292-2CR3Z-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger 20a armed 1SL120271BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .. 440 283 2.36 
1SL6292-2CR3Z-TCT-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* .. 2.28 137 1.15 1SL120271BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM .. 4710.00/2,500 
1SL6292-2CR3Z-TTR-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* .. 5580.00/6,000 1$L120271V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 454 284 239 
1SL6292-2CR4Z-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 2.28 137 94 1SL120271V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4860.00/2,500 
1SL6292-2CR4Z-TCT-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger 2.28 1.37 1.15 1SL120281B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4.79 3.00 253 
ISL6292-2CR4Z-TTR-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger 5580.00/6,000 1SL120281B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 5130.00/2,500 
ter eee 2CREZ ND hg ay TOUTES ae chee. a8 jee ae 1$L120281V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* ; 4.84 3.08 2.60 
; “TCT- AV, Li-lon/Li- : : : 1SL120281V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .14-TSSOP 5280.00/2,500 

ES ee ave Unt) 2.4V, Ll-lon/Li-Pol Battery Charger 5580.00/6,000 1SL120291B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 14-S0IC 4.79 3.00 2.53 
ae az aaa ee a ne oe 1SL120291B272-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM> .. 14-SOIC 5130.00/2,500 
pally Or Eo panety 2 larger : : : 1SL120291V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM .. “4-TSSOP 484 3.08 2.60 
ISL6292BCRZ-TTR-ND Li-on/Li-Pol Battery Charger* 5580.00/6,000 1SL120291V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM ............. 14-TSSOP 5280.00/2,500 


ISL6292CCR3Z-ND 
ISL6292DCRZ-ND 
ISL6293-2CRZ-ND 


2.28 1.37 94 
285 1.75 1.23 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 

Two Power Sources*..... 
High Input Voltage Charger’ 
High Input Voltage Charger’ 


X1227S81Z-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 
WOT EE, Reset Low* 
RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 
WOT EE, Reset Low*. 
RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 
WOT EE, Reset Low 


197 15'65) 73:99 
X1227S81Z-2.7-ND 


3.00 1.85 1.33 
-DFN 2.79 1.71 1.46 
-DFN 7200.00/6,000 


(9 15165, 3:'99 


ISL62941RZ-CT-ND 
ISL62941RZ-TR-ND 


X122788-2.7A-ND 


684 4.77 4.14 


|SL6295CVZ-ND Low Voltage Fuel Gauge* 8-TSSOP 5.71 4.00 267 este 
ISL6295CVZ-TCT-ND Low Voltage Fuel Gauge* 8-TSSOP 5.71 4.00 3.34 X1228814-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 

ISL6295CVZ-TTR-ND Low Voltage Fuel Gauge* 8-TSSOP 6675.00/2,500 sce eTeRVIFINTA ae vos Fe 7.97 5.65 3.99 
ISL6296DHZ-TCT-ND Authentication Device* S0T23-5 «315 +195 168 a  4.25-4, up 

ISL6296DHZ-TTR-ND Authentication Device* 0123-5 4200.00/3,000 WOT 4K EE, Reset Low... 8.33 5.90 4.17 
ISL6297CRZ-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 = 1.37 1.15 X1228814-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 

|SL6297CRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-OFN 5580.00/6,000 WOT 4K EE, Reset Low 7.97 5.65 3.99 


ISL6298-2CR3Z-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 2.79 1.71 1.20 


* RoHS Compliant 
* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1065 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description i] 25 100 
EL7900ILCZ-T7CT-ND Ambient Light Photo Detect IC* NEW! 1.86 1.06 .89 
EL7900ILCZ-T7TR-ND Ambient Light Photo Detect IC* NEW! 2130.00/3,000 
1SL290011ROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Sensor* NEW! 3.04. 1.87 1.59 
1SL29001IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Sensor* NEW! 3930.00/3,000 
ISL29002IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital 12C Sensor* NEW! 3.09 1.91 1.64 
ISL29002IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital 12¢ Sensor* NEW!.. 4109.70/3,000 
ISL29003IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 318 1.97 1.62 
ISL29003IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 3816.00/3,000 
ISL290041ROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 3.33 2.06 1.70 
ISL29004IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 1332.00/1,000 
ISL29010IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 3418 1.97 1.69 
ISL29010IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 4410.00/3,000 
ISL29013IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 318 1.97 1.69 
ISL29013IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* NEW! 4410.00/3,000 
ISL450411RZ-ND |2¢ LCD Module Calibrator* 3.15 1.95 1.40 
ISL45042IRZ-ND LCD Module Calibrator* 2 RET es 


ISL55100AIRZ-TCT-ND 


Quad 18V Pin Electronics Driver/ 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL84684IRZ-ND Dual SPDT Analog Switch 256h 52) et08 
ISL846841UZ-ND Dual SPDT Analog Switch 247 149 1.01 
ISL846841UZ-TCT-ND Dual SPDT Analog Switch 256 1.52 1.30 
ISL846841UZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch 2675.00/2,500 
ISL84780IRZ-TCT-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 3.68 2.29 1.99 
ISL84780IRZ-TTR-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 6-QFN 10140.00/6,000 
ISL84782IRZ-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer 6-OFN 3.60 2.24 1.66 
ISL84782IRZ-TCT-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 6-OFN 368 2.29 1.99 
ISL84782IRZ-TTR-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 10140.00/6,000 


ISL84841RZ-ND 


Dual SPDT Analog Switch* ... 


2.56 1.52 1.08 


ISL84991RZ-ND 


ISL84991VZ-ND 
ISL431101B-ND 


Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
Quad SPDT Analog Switch* 
Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
Quad SPDT Analog Switch* 
Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 


3.60 2.24 1.66 
3.57 2.21 1.59 
1.82. 1.04 69 


ISL43110IH-CT-ND 
ISL43110IH-TR-ND 


Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 
Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 


1C}Gi eSB O82 


Window Comparator*.... 7 25.58 21.33 18.33 Analog Switch 1950.00/3,000 
ISL55100AIRZ-TTR-ND Quad 18V Pin Electronics Driver/ 1SL431111B-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
Window Comparator*... 46044.00/3,000 Analog Switch 1.82 1.04 69 
X80200V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 5193) 3195! 3154 ISL431111H-CT-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
X80201V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 3.42 2.97 Analog Switch 184 135 98 
X80202V20I-ND 1.7V Power Supply Sequencer 490 342 2.97 1SL431121B-ND Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 
X80203V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 342 2.97 Analog Switch 1.97 116 78 
X80204V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 490 3.42 2.97 1SL431131B-ND Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 
X96010V141Z-ND Sensor Conditioner with Dual Look Analog Switch YA ales rds 
X96012V141-ND Seer CONatiene. WI DAG: Bel ue Oke PETE ae Po Voltage Single Supply, Qual FST, so7-23-8 MeTCOMRCo Eee 
a] Y . - * i" nalog switc! 23-1 a P Fi 
X96012V141Z-ND Sensor Conditioner with DAC* 6.54 458 3.06 1SL431201H-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
SPDT Analog Switch SOT-23-8 1890.00/3,000 
ISL431201HZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, 
ES, ARRAYS SPDT Analog Switch*.... SOT-23-8 169 94 79 
7 ISL431201HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
Digi-Key Price Each ; are 
eel poseunune ay ISL431211HZ-CT-ND Low Votage Single Suppy, Busi SPST eines he ihcale 
CD22M3404MOZ-ND 16x8x1 BiMOS-E Crosspoint Switch* 44-PLOC 1097 7.68 5.12 SPDT Analog Switch* : 507-23-8 MENCaeaIae 
DG401DYZ-TCT-ND Mono CMOS Analog Switch*. 16-SOIC 244 1.47 1.24 ISL431211HZ-TR-ND Low Voltage Single Suppiy, Dual SPST ‘ : : 
DG401DYZ-TTR-ND Mono CMOS Analog Switch* . 16-SOIC 2499.38/2,500 SPOT Acca Sain: Pee et re eeARRD AED 
DG403DYZ-ND Mono CMOS Analog Switch*. 16-SOIC 162 90 60 ACES Ta VoliaoeDua SPST Acciuacuncn T¢-S0IC_ Ee 
DG406DYZ-ND Single 16-Channel CMOS Analog Mux*.. .28-SOIC 6.29 440 2.94 i ow VolLag@ Wud nalog Switc et : : S 
DG411DJzZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* 16PDip 2.04 1.17 30 ISL43143IR-ND Low Voltage Quad SPST High Perf. Analog Switch. 6-QFN 2.15 1.27 87 
DG411DYZ-ND Mono Quad SPST. CMOS Analog Swit he 46-S0IC 187 110 73 ISL431441R-ND Low Voltage Quad SPST High Perf. Analog Switch. 6-QFN 215 1.27 .87 
D@412DYZ-ND Mono Quad SPST. CMOS Analog Switoh* “16-8010 1:94 114 76 UE SPAM In Hear Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
DG413DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* . 16-Dip 207 1.19 82 SPDT Analog Switch SOT-23-6 HEI 63 an 9Sa7S 
DG441DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch. 16-SOIC 1.79 1.02 68 1SL432101H-TR-ND nod Voliage Shale Suen: Dual SPST, ae jeanne 
DG442DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-SOIC 214 1.23 84 rs We as ee 
DG444DYIS-NO Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch ‘46-S0IC 182 1.04 69 SESAME OH a Norge Sie Supe use s07-22-6 Coe 
DG445DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-SOIG 1.79 1.02 68 9 “ae : : : 
EL45441G2-ND Tipe 165 Dieentia to Singe-Ended SE SAAD) i Maree Sine SUPP ue 56-045 saanenatta 
Crosspoint Switch. S56-BGA BASIS U SRG 20 ISL432401AZ-ND Low Voltage, can and Dual Supply, Quad SPDT sere 
HA456CM-ND. 120MHz, Low Power, 8x8 V’ deo = 
Crosspoint Switch. A4-PLOC 40.71 28.50 19.00 Aueormnern ian al eu aL eT 3.89 2.42 1.80 
HFA3046B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array 651 456 3.04 z SPOT, int Bere An "S ie ys Ma Ag) AG TR 
HFA3046BZ-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array* . 6.51 4.56 3.04 gh Fert. enalog Switch... 4 é 4 
HFA3096BZ-ND Ultra High Freq. Transistor Array* .. 435 3.06 2.04 1SL434101R-ND rou yorage Sue SUR: DPOT High a hrc ntay 
HFA3101B-ND Gilbert Cell Multiplier, Ultra High Freq. 586 410 2.75 ISTAGRAOIRENID anv 7 @SipN ANGI : : : 
HFA3101BZ-ND Gilbert Cell Multiplier Ultra High Freq. 586 410 2.75 Hl ow Voltage, Single Supply, 4-to-1 Mux, 
HFA3127B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array 586 4.10 275 High Perf. Analog Switch ... 241 1.45 1.00 
HFA3127BZ-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array* . 586 4.10 2.75 ISL836991V-ND Low Voltage, Single Supply, Quad SPOT 
HFA3128B-ND PNP Ultra High Freq. Transistor Array 586 410 275 AEN apes 357 221 1.59 
Hit-5047-5-ND PST CMOS Analog Switch............ {6-Dip 1289 9.02 6.02 SPDT. ep Switch# iP a 
HI3-0201HS-51S-ND Quad SPST, High Speed CMOS Analog Switc 16-Dip 660 4.57 3.52 penelog, : : : : 
HI3-5043-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch 16-Dip 595 3.97 3.06 1SL840531BZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Triple 
HI3-5043-5Z-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch* .. 6-PDip 5.95 3.97 3.06 SPDT, Analog Switch 190 1412 75 
Hiss _| ls CHE se ae | ae Ee Ce 
(GL7E7aCBAZA-TCT-NO | to Battery Back-Up Suton bat tay tag | 'SU845221V2-ND Lou Voltage, Single and Dual Suply, Quad peetias 
ICL7673CBAZA-TTR-ND Auto Battery Back-Up Switch* 2500.00/2,500 SPST, Analog Switch : 2.31 139 95 
ISL43L1101HZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch 159 86 72 1SL84544CPZ-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
1SL43L1101HZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* .. 1710.00/3,000 SPDT Analog Switch*.... 169 94 63 
ISL43L1111HZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch .. 159 +486 72 ISL845441H-CT-ND rou Nols Sn Supt Dual SPST, ge Atay 
ISL43L1111HZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* 1710.00/3,000 SiRERAM iaavals ne} a i . hb oeen ; : # 
ISL43L1201R-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O 2.95 181 1.28 alla ‘SPOT An a i he y, Dual , aeNeTEATD 
ISL43L1201U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O Pk) algal “Ww Bato OMI suis 
ISL43L1211R-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C... 295 181 1.28 ISL846841R-ND Ula a Or pecans nae Supply. 256 152 1.08 
1SL43L1271U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C 279 171 1.20 ual nalog Switch .. : : : 
1SL43L1221U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O, N/ 279 171 120 1SL847141H-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
1SL43L2101HZ-TCT-ND 1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* 159 86 72 Single Supply, SPDT Analog Switch 161 119 86 
1SL43L2101HZ-TTR-ND 1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* 1710.54/3,000 1SL847141HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL43L220IR-ND Low Voltage, Single Supply, Dual Single Supply, SPDT Analog Switch* ... iE): eC 
SPDT Analog Switch .. 3.57 2.21 1.59 ISL847141HZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL43L2201RZCT-ND Low Voltage, Single Supply, Dual Single Supply, SPDT Analog Switch* ... 1710.00/3,000 
SPDT Analog Switch*... 3.57 2.21 a ISL847151H-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
|SL43L2201RZTR-ND Low Voltage, Single Supply, Dual Single Supply, SPST Analog Switch 1.61 149 86 
SPDT Analog Switch*.... 459.00/100 ISL847151HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
1SL43L4101RZ-ND Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch 2.95 1.81 1.28 Single Supply, SPST Analog Switch* 159 86.72 
ISL43L420IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Quad ISL847151HZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
SPDT Analog Switch*.... 3.94 245 1.82 Single Supply, SPST Analog Switch* .... 1710.00/3,000 
ISL43L7101R-ND Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O 2.95 181 1.28 1SL847161H-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
1SL43L7101U-ND Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O 279 41.71 1.20 Single Supply, SPST Analog Switc 159 86 72 
ISL43L712IR-ND Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O, N/C 2.95 1.81 1.28 1SL847161H-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL43L8411RZ-ND Ultra Low On-Resistance, Differential Single Supply, SPST Analog Switch 1710.00/3,000 
4-to-1 Analog Multiplexer* .. 16-TOFN 3.60 2.24 1.66 ISL847161HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL83699IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, Single Supply, SPST Analog Switch* .... 1.59 86 72 
Quad SPDT Analog Switch* 3.60 2.24 1.66 ISL847161HZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL83699IRZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, Single Supply, SPST Analog Switch* 1710.00/3,000 
Quad SPDT Analog Switch* 16-QFN 3.68 2.29 1.99 ISL84780IRZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL83699IRZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, Single Supply, Quad 2:1 Analog Mux* 3.60 2.24 1.66 
Quad SPDT Analog Switch* 1 10140.00/6,000 ISL84780IVZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL83911BZ-ND Low Volt., Single and Dual Supply, Quad Single Supply, Quad 2:1 Analog Mux*.. S97) 12:21) 1159 
SPST, Analog Switch* 477 3.34 2.23 ISL84781IRZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single 
ISL84582IVZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply Diff. Supply, 8:1 Analog Mux*... 3.60 2.24 1.66 
4-to-1 Multiplexer* ... 3.21 1.98 1.43 


* RoHS Compliant 
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CONTROLLERS 


SMSC ini ° (ETHERNET / 1/0 / USB / 
Digi-Key Price Each SURE SS ENE DESHIGI = CircLink™ etc.) — RoHS Compliant 
Part No. Description 1 25 100 oa = 
£L1881CN-ND Low Power Video Sync. Separator. 264 162 1.13 pa Digt Mey eserintian am ar 
EL1881CS-ND Low Power Video Sync. Separato 2.64 1.62 1.13 - = 7 
FL1881CSZ-ND L : ea COM200191-DZD 638-1000-5-ND Low Cost ARCNET Controller................. 28-PLCC 13.95 12.56 9.77 
: ow Power Video Sync. Separator 88010 Cae commi COM20020I-DZD | 638-1001-5-ND | Universal Local Area Network 
EL18831S-ND Video Sync. Separator. 8-SOIC 3.01 1.85 1.30 Controller. 97.86 23.53 19.81 
lakikciellsie tt Video Sync. Separator® 8-S0IC HG OTERO COM2002013V-DZD | 638-1002-5-ND | Universal Local Area Network ie ee 
EL4511CUZ-ND Super Sync. Separator 24-QSOP 8.93 6.50 4.29 Controller. 27.86 23.53 19.81 
EL4581CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filte Dip 6.37 4.24 2.94 COM200221-HT 638-1003-ND 70Mbps ARCNET Controller 31.64 26.72 22.50 
EL4581CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filte 8SOIG 6.37 4.24 2.94 COM2002213V-HT 638-1004-ND 10Mbps ARCNET Controle 31.91 26.95 22.69 
EL4581CSZ-T7CT-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 8-SOIC 6.38 465 3.86 EMC1002-2-ACZL-TR | 638-1045-1-ND Dual SMBus Temp. Sensor 260 1.99 1.74 
EL4581CSZ-T7TR-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 8-SOIC 3060.00/1,000 —EMC1002-2-ACZL-TR | 638-1045-2-ND Dual SMBus Temp. Sensor 3224.00/4,000 
EL4583AISZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 10.50 7.64 5.04 EMC1043-2-ACZL-TR | 638-1069-1-ND Triple SMBus Temp. Senso! 2.94 224 1.96 
EL4583CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filte 988 7.19 4.74 EMC1043-2-ACZL-TR | 638-1069-2-ND Triple SMBus Temp. Senso! 3640.00/4,000 
EL4583CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filte 10.50 7.64 5.04 EMC1043-5-ACZL-TR | 638-1070-1-ND —_| Triple SMBus Temp. Senso: 294 2.24 1.96 
EL4583CSZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 10.50 7.64 5.04 EMC1043-5-ACZL-TR | 638-1070-2-ND Triple SMBus Temp. Senso 3640.00/4,000 
EL4584CN-ND 36MHz General Purpose PLL. ss 12.38 9.00 5.94 —MC1402-1-ACZL-TR | 638-1067-1-ND 3.3V Dual SMBus Temperature 
EL4584CS-ND 36MHz General Purpose PLL... 13.00 9.45 6.24 Sensor... 1.94 1.49 1.31 
eeeacseND Sout paler Eurpose oe oe ae a EMC1402-1-ACZL-TR | 638-1067-2-ND 3.3V Dual SMBus Temperature 
585CS- iz General Purpose a .| 45 H Sensor.. 2430.00/4,000 
EL4585CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL* 13.00 9.45 6.24 EMC1403-1-AIZL-TR | 638-1068-1-ND 3.3V Triple SMBus Temperature 
EL91151LZ-ND Triple Analog Video Delay Line*. 55.15 40.11 26.48 Sensor.. 2.94 2.24 1.96 
HA4314BCB-ND 400MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch 5.29 370 247 EMC1403-1-AIZL-TR | 638-1068-2-ND 3.3V Triple SMBus Temperature 
HA4344BCB-ND 350MHz, 4x1 Video Crosspoint Switc 6.01 4.00 278 Sensor 3640.00/4,000 
ISL59110IEZ-T7CT-ND 8MHz Rail-to-Rail Video Driver* 473 296 2.50 FDC37B727-NS 638-1005-ND 128-Pin Enhanced Super I/O 
ISL59110IEZ-T7TR-ND 8MHz Rail-to-Rail Video Driver* 6084.00/3,000 Controller. 128-QFP 16.20 14.58 11.34 
ISL598301AZ-T13CT-ND True Single Supply Video Driver* .. 3.89 242 2.01 FDC37B787-NS 638-1006-ND Super I/O Controller with ACPI 128-0Fp RET eeaietiice 
ea ND Hai cba eral 4 Fo ae FDC37C665GT-MS 638-1007-ND Multi-Mode™ Parallel Port Super 
ISL598851SZ-T7CT-ND Auto-Adj. Sync. Separator*. 490 312 263 VO Floppy Disk Controller.... 100-OFP BAgScmi22 0S 
ISL598851SZ-T7TR-ND Auto-Adj. Sync. Separator™. 2136.00/1,000 FDC37C669-MT 638-1008-ND PC 98/99 Compliant Super 1/0 Floppy Disk 
1SL98001CQZ-140-ND Triple Video Digitizer* . 28-MQFP 23.90 17.38 11.48 Controller with Infrared Support......100-TOFP 17.10 15.39 11.97 
1SL98001CQZ-170-ND Triple Video Digitizer* . 28-MOFP 37.18 27.04 17.85 LAN83C185-JT 638-1009-ND High Performance Single Chip LP 10/100 ep [erence 
ISP eeO0 COZ 21OND Triple Video Digitizer’. 28-MOFP (ioc OSmce CURA SES LANS1C1111-NS 638-1014-ND 10/100 Non-PCl Ethernet Single Chip 128-OFP 38.99 32.93 27.73 
1SL98001CQZ-240-ND Triple Video Digitizer* . 28-MOFP 66.35 48.25 31.85 — : ae 
4 i pare LAN91C1111-NU 638-1015-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single 
1SL98001CQZ-275-ND Triple Video Digitizer* . ..128-MQFP 119.45 86.87 57.34 9 428-TOFP 36.25 30.61 25.78 
LAN91C111-NS 638-1016-ND p...128-QFP 35.87 30.29 25.51 
LAN91C111-NU 638-1017-ND 
RoHS oe Chip = 128-TOFP 33.14 27.99 23.57 
7 r LAN91C96-MU 638-1018-ND Non-PCl Single Chip Full Duplex Ethernet 
ae Description PL au Controller with Magic Packet.......100-TOFP 24.10 21.69 16.87 
LAN8700C-AEZG 638-1046-ND ESD Protected 10/100 Ethernet 
ISL6271ACRZ-TCT-ND Integrated XScale Regulator 495 315 266 Trangcsiver 256 2.24 1.92 
ISL6271ACRZ-TTR-ND Integrated XScale Regulator 12960.00/6,000 LAN8700iC-AEZG 638-1047-ND ESD Protected 10/100 Ethernet s ‘ ‘ 
ISL6405ERZ-TCT-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Reg.. 619 412 3.49 Transceiver, Ind. Temp 3.00 250 210 
ISL6405ERZ-TTR-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Reg. 17136.00/6,000 TANS115-MT 638-1010-ND Aight Efficient Sin Te Chip 10/100 Non- = = = 
ISL6410AIRZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 2.98 183 1.49 Peltier contol P T00-TOrP RAE ERRaREct ed 
ISL6410AIRZ-TKTR-ND Single Synchronous Buck Regulator .. 1152.00/1,000 LAN9116-MT 638-1011-ND Highly Efficient Single Chip 10/100 Non- : ‘ 2 
ISL6410AIUZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulato! Gey AA IY? PCI Ethernet Controller... 18.38 16.54 12.87 
Sea ai ange Syne oas eee eaulatg a aa LAN9117-MT 638-1012-ND Highly Performance Single Chip 10/100 
mleKCls ingle Synchronous Buck Regulato : : .65 Non-PCI Ethernet Controller... 100-TOFP 18.75 16.88 13.13 
ISL64101UZ-TSKTR-ND. Single Synchronous Buck Regulator .. 6480.00/5,000 LAN9118-MT 638-1013-ND Highly Performance Single Chip 10/100 
ISL6455AIRZ-TKCT-ND Triple Output Regulator 482 3.01 254 Non-PCI Ethernet Controller 00-TOFP 27.00 22.80 19.20 
SE Ui al eat tare etree 4 raat ae LAN9210-ABZJ 638-1048-ND Single-Chip Ethernet Controll 6-QFN 12.50 11.12 8.80 
-T7CT- 5 . . : : LAN9211-ABZJ 638-1049-ND Single-Chip Ethernet Controller. 6-OFN 17.82 15.60 12.82 
ISL80101UZ-T7TR-ND 600mA Step-Down Regulator. 1908.00/1,500 LPC47B272-MS 638-1019-ND s0b-Pin enhaneed Super 1/0 Co a 
ISL8013IRZ-TCT-ND 3A, 1MHz Synchronous Buck Regulator. 6.43 4.67 3.88 with LPC Interface .100-QFP 19.25 17.33 13.48 
ISL8013IRZ-TTR-ND 3A, 1MHz Synchronous Buck Regulator. 9252.00/3,000 $CH3112-NU 638-1020-ND LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset Generation, 
ISL80141RZ-TCT-ND 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator. 7.94 556 4.64 HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 13.37 11.88 9.41 
ISL80141RZ-TTR-ND 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator. 22266.00/6,000 SCH3114-NU 638-1021-ND LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset Generation, 
ISL9OO0IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.95 1.81 1.54 HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTOFP 18.38 16.54 12.87 
ISL9000IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7620.00/6,000 SCH3116-NU 638-1022-ND LPC 1/0 with 3042 KBC, Reset Generation, 
ISL9000IRMMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2:95 1181| 1.54 HWM and Multiple Serial Ports. 22.05 17.15 
ISL9000IRMMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7620.00/6,000 TMC2074-NU 638-1024-ND Dual Mode CircLink™ Controller 20.90 17.60 
ISL9OO0IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.95 1.81 1.54 TMC2084-HT 638-1025-ND Stand-Alone Mode CircLink™ 
ISLOOOOIRNFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 7620.00/6,000 13.50 10.50 
ISL9OO0IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 2.95 1.81 1.54 USB2502-AEZG 638-1029-ND 3.80 3.20 
ISL9O00IRNJZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise 7620.00/6,000 USB2503A-HZH 638-1030-ND Integrated USB 2.0 Compatible 
ISL9007IUFZ-TCT-ND High Current LDO 1.75 1.00 .84 3-Port Hub... i 6.12 510 4.29 
Se eine Hap ques ie 7 Pe USB2504A-JT 638-1031-ND Integrated USB 2.0 Compatible 
“TCT igh Gurren : 5 4-Port Hub..... on 6.72 560 4.71 
ISL9007IUKZ-TTR-ND High Current LDO 1675.00/2,500 USB2507-ADT 638-1032-ND Integrated USB 2.0 Compatible 
ISL9007IUNZ-TCT-ND High Current LDO AST OO MESS 7-Port Hub..... (rey reresh VebaGs 
ISL9007IUNZ-TTR-ND High Current LDO 1675.00/2,500 USB2512-AEZG 638-1050-ND USB 2.0 Hub Controller, 2-Po: 6.38 4.28 3.73 
ISL9012IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low 2.66 1.58 1.35 USB2512I-AEZG 638-1051-ND USB 2.0 Hub Controller, 2-Port.. 5.61 468 3.93 
ISL9012IRNFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6660.00/6,000 USB2513-AEZG 638-1052-ND USB 2.0 Hub Controller, 3-Po: 6.93 472 4.11 
ISL9014IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 3.04 1.87 1.59 USB25131-AEZG 638-1053-ND USB 2.0 Hub Controller, 3-Po: 615 5.13 4.31 
ISL90141RNFZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise 7860.00/6,000 USB2514-AEZG 638-1054-ND USB 2.0 Hub Controller, 4-Po: 468 3.90 3.28 
USB25141-AEZG 638-1055-ND USB 2.0 Hub Controller, 4-Port. 6.30 5.25 4.41 
USB2524-ABZJ 628-1056-ND USB 2.0 MultiSwitch™ Hub 
Controller. 942 8.07 6.73 
USB3300-EZK 638-1034-ND Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY 
Digi-Key Price Each with ULPI Low Pin Interface................. 32-QFN 256 2.24 1.92 
Part No. Description ul 25 100 USB3311-CP-TR 638-1057-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
EL52251RZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator 7.74 5.42 3.61 26MHz Reference Clock... 24-0FN 3.36 2.56 2.24 
EL5226IRZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. AOb fem le 64075 USB3311-CP-TR 638-1057-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
EL5325AIREZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. 914 640 4.27 26MHz Reference Clock... 24-QFN 4160.00/4,000 
EL53251RZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. 8.86 6.20 4.13 USB3311-GJ-TR 638-1058-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
EL55251REZ-ND 18-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. 8.11 568 3.80 26MHz Reference Clock... 25-VFBGA 3.99 3.04 2.66 
EL58251LZ-ND 8-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. 6.95 481 3.34 USB3311-GJ-TR 638-1058-2-ND —_| Hi-Speed USB Transceiver, nterface 
EL58251RZ-ND 8-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. 6.95 481 3.34 26MHz Reference Clock... 25-VFBGA 4940.00/4,000 
EL92011LZ-ND Programmable Vcom 6.25 433 3.00 USB3315-CP-TR 638-1059-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
EL9202ILZ-ND Programmable Vcom 7.00 4.76 3.36 24MHz Reference Cloc! 3.36 2.56 2.24 
ISL21009DFB825Z-ND Precision 2.5V, 3ppm 6.30 458 3.03 USB3315-CP-TR 638-1059-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, 
ISL97702IRZ-ND Boost with Dual Reference Output...... 3.33 2.06 1.48 24MHz Reference Clock... 4160.00/4,000 
ISL60002BIH312Z-TKCT-ND | Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Reference 556 3.71 3.14 USB3316B-CP-TR 638-1060-1-ND —_| Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
1SL60002BIH312Z-TKTR-ND | Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Reference 2568.00/1,000 19.2MHz Reference Clock 3.36 2.56 2.24 
1SL60002BIH325Z-TKCT-ND Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference . 556 3.71 3.14 USB3316B-CP-TR 638-1060-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
1SL60002BIH325Z-TKTR-ND Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference . 2568.00/1,000 19.2MHz Reference Clock..... 24-QFN 4160.00/4,000 
X60003CIG3Z-41T1CT-ND Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Volt. Referenc 4.00 249 2.07 USB3316B-GJ-TR 638-1061-1-ND —_| Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
X60003C1G3Z-41T1TR-ND Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Volt. Referenci 4968.00/3,000 19.2MHz Reference Clock..... 3.99 3.04 2.66 
X60003C1G3Z-50T1CT-ND Precision 5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference 4.00 249 2.07 USB3316B-GJ-TR 638-1061-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
X60003C1G3Z-50T1TR-ND Precision 5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference 4968.00/3,000 19.2MHz Reference Clock... 25-VFBGA 4940.00/4,000 
X60250V8IZ-ND Micro Power Programmable Voltage Reference 440 2.83 1.89 * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Q CONTROLLERS (ETHERNET / Digi-Key Price Each&: 
somsCl = ie Part No. Description Pkg. 1 25 100 
® 0 / USB / CircLink™ etc. 
Suocess sy vesvon _—«WII Reel ee Boe pad Le ADC14LO40CIVV-ND | 14-Bit, 4OMSPS, 235mW A/D Converter* 32-LOFP 21.75 20.30 18.85 
y ADC14V155CISQCT-ND | 14-Bit, 1S5MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC*. 48-LLP 122.25 114.10 105.95 
SMSC Digi-Key Price Each ADC14V155CISQTR-ND | 14-Bit, 1S5MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC*. 8-LLP 25876.25/250 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADC78H89CIMT-ND 12-Bit, 7-Channel, 500ksps, A/D Converter® .16-TSSOP 453 3.44 2.63 
USB3317-CP-TR 638-1062-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC78H90CIMT-ND 12-Bit, 8-Channel, 500ksps, A/D Converter .16-TSSOP 5.40 4.27 3.42 
26MHz Reference CIOCK ......s.seeseeseeee 24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC101C021CIMKCT-ND | 12C Compatible, 10-Bit A/D Converter*. 2.95 219 1.62 
USB3317-CP-TR 638-1062-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101C021CIMKTR-ND | 12C Compatible, 10-Bit A/D Converter*. 1216.00/1,000 
26MHz Reference CIOCK «.......ccescoseeen 24-QFN 4160.00/4,000 ADC101CO27CIMKCT-ND | |2C Compatible, 10-Bit A/D Converter’. 2.95 219 1.62 
USB3317-GJ-TR 638-1063-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101C027CIMKTR-ND| !2C Compatible, 10-Bit A/D Converter*. 1216.00/1,000 
26MHz Reference Clock . 5-VFBGA 3.99 3.04 2.66 ADC101S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* . 2.76 2.05 1.52 
USB3317-GJ-TR 638-1063-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter® . 1139.20/1,000 
96MHz Reference Clock... 95-VEBGA 4940.00/4,000 ADC1018021CISDCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* . 276 2.05 1.52 
USB3318-CP-TR 638-1064-1-ND ADG101S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* . 1139.20/1,000 
336 256 2.24 ADC101S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* . 280 213 1.63 
USB3318-CP-TR 638-1064-2-ND ADC101S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 1411.20/1,000 
4160.00/4,000 ADC101SO51CISDCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* . 280 243 1.63 
USB3319-CP-TR 638-1065-41-ND ADC101S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* . 1411.20/1,000 
336 256 2.24 ADG101S101CIMFCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter 3.38 2.57 1.96 
USB3319-CP-TR 638-1065-2-ND ADC101S101CIMFTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter . 1701.00/1,000 
13MHz Reference Clock. 4160.00/4,000 ADC101S101CISDCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter*. 3.38 2.57 1.96 
USB3319-GJ-TR 638-1066-1-ND —_| Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S101CISDTR-ND | 10-Bit, MSPS, A/D Converter*. 1701.00/1,000 
isehde ek sso_ao_2es | jeter oat sme tha Ab eee Sl 
-GJ- G 9. ia ft wi -Bit, ‘sps, 4-Channel onverter™ .. . y 
USBSS18-Gu1R Sea Gea i Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC104S051CIMMCT-ND | 10-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converter 430 327 | 2.50 
TSMb2 Reference Glog OUANON ADC104S051CIMMTR-ND | 10-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Ci 2167.20/1,000 
£VB9118-MINI 638-1036-ND Evaluation Board for LAI 56 00am ae 9 “Bit, 500ksps, 4-Channe! converter 7.20/1, 
EVB-2502 638-1037-ND Evaluation Board for USB2502.. 104.00 so ADC104S101CIMMCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter . 5.43 4.13 3.15 
EVB-EMC1043 638-1039-ND Evaluation Board for EMC1043 io = ADC104S101CIMMTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter 2734.20/1,000 
EVB8700C 638-1040-ND Evaluation Board for LAN8700. j = ADC108S022CIMT-ND | 8-Channel, 50ksps to 200ksps, 10-Bit ADC .16-TSSOP 418 318 2.43 
Ber ; ; =e ADC108S052CIMT-ND | 8-Channel, 200ksps to 500ksps, 10-Bit ADC .16-TSSOP 5.18 3.94 3.01 
EVB-USB2512036-BAS | 638-1041-ND Evaluation Board for USB2512/USB2512i 58.50 cee 
EVB-USB2513036-BAS | 638-1042-ND Evaluation Board for USB2513/UUSB2513i 58.50 ADC108S102CIMT-ND__ | 8-Channel, 500ksps to 1MSPS, 10-Bit ADC .16-TSSOP 5.38 4.25 3.41 
EVB-USB2514036-BAS | 638-1043-ND Evaluation Board for USB2514/USB2514i......— 5850 — — ADC121S021CIMECT-ND | 1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter’ . 278 2.11 1.61 
EVB-USB2524 638-1044-ND Evaluation Board for USB2524 == ADC121S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* .. 1398.60/1,000 
ADC121S021CISDCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* . 278 2.11 1.61 
ADC121S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* . 1398.60/1,000 
A/D AND D/A ADC121S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* . 3.60 2.74 2.09 
CONVERTERS ADC121S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter . 1814.40/1,000 
DIgEKey Price Each ADC121S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* . 3.60 2.74 2.09 
Part No. Description Pkg 1 25 100 ADC121S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* . 1814.40/1,000 
: - ADC121S101CIMFCT-ND | 1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter* 440 335 256 
A/D Converters ADC121S101CIMFTR-ND | 1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter* 2217.60/1,000 
ADCO8B200CIVS-ND 8-Bit, 200MSPS, ADC with Capture Buffer*.. -48-TOFP 23.40 21.84 20.28 ADC121S101CISDCT-ND | 1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter* 440 3.35 2.56 
ADCO8D1020CIYB-ND —_| 8-Bit, Dual 1.0GSPS or Single 2.0GSPS ADC* 128-LOFP 493.50 460.60 427.70 ADC121S101CISDTR-ND | 1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter* 2217.60/1,000 
ADCOSLOGOCIMT-ND __| 8-Bit, 6OMSPS, A/D Converter*.... 5.99 4.74 3.80 ADC121S625CIMMCT-ND | 12-Bit, 50ksps to 200ksps A/D Converter* 4.03 3.06 2.34 
ADC081C021CIMKCT-ND | |2C Compatible, 8-Bit A/D Converter 2.50 1.86 1.38 ADC121S625CIMMTR-ND | 12-Bit, 50ksps to 200ksps A/D Converter* 2028.60/1,000 
ADCO81C021CIMKTR-ND | 12C Compatible, 8-Bit A/D Converter 1034.24/1,000 ADC121S655CIMMCT-ND | 12-Bit, 200ksps to 500ksps, Diff. Input, MPU ADC* 8-MSOP 4.85 3.69 2.82 
‘ADC081C027CIMKCT-ND | 12C Compatible, 8-Bit A/D Converter* .. 250 1.86 1.38 ADC121S655CIMMTR-ND | 12-Bit, 200ksps to 500ksps, Diff. Input, MPU ADC* 8-MSOP 2444.40/1,000 
ADC081C027CIMKTR-ND | |2C Compatible, 8-Bit A/D Converter* 1034.24/1,000 ADC122S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200ksps, 2-Channel A/D Converter 370 2.82 2.15 
ADC081S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter 248 1.84 1.36 ADC122S021CIMMTR-ND | 12-Bit, 200ksps, 2-Channel A/D Converter. 1864.80/1,000 
ADC081S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter 1024.00/1,000 ADC122S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter . 580 441 3.37 
ADC081S021CISDCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter 248 1.84 1.36 ADC122S101CIMMTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter . 2923.20/1,000 
ADC081S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter 1024.00/1,000 ADC122S625CIMMCT-ND | Dual 12-Bit, 50ksps to 200ksps, Simultaneous 
ADC081S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter. 2.82) sen) 91255) Sampling A/D Converter*..... 540 4.27 3.42 
ADC081S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter. 1164.80/1,000 ADC122S625CIMMTR-ND | Dual 12-Bit, 50ksps to 200ksps, Simultaneous 
ADC081S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter 2182) 210) 1:55) Sampling A/D Converter™..... 3186.80/1,000 
ADC081S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter 1164.80/1,000 ADC122S655CIMMCT-ND Dual 12-Bit, 200ksps to 500ksps, Simultaneous 
ADCO81S101CIMFCT-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter. 275 2.09 1.60 Sampling A/D Converter*.... 5.86 4.64 3.72 
ADC081S101CIMFTR-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter .. 1386.00/1,000 ADC122S655CIMMTR-ND | Dual 12-Bit, 200ksps to 500ksps, Simultaneous 
ADC081S101CISDCT-ND | 8-Bit, MSPS A/D Converter . 275 2.09 1.60 Sampling A/D Converter*.... 10-MSOP 3459.60/1,000 
ADC081S101CISDTR-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter .. 1386.00/1,000 ADC122S706CIMT-ND Dual 12-Bit, 500ksps to 1MSPS, Simultaneous 
ADCO82S021CIMMCT-ND | 2-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter Aye sire Sampling A/D Converter*..... as -14-TSSOP 6.87 5.43 4.35 
‘ADCO82S021CIMMTR-ND | 2-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 7062.40/1,000 ADC124S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel A/D Converter 428 3.25 2.48 
ADC082S051CIMMCT-ND | 2-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter 278 244) 161 ADC124S021CIMMTR-ND. 12-Bit, 200ksps, 4-Channel A/D Converter. 2154.60/1,000 
ADC082S051CIMMTR-ND | 2-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter 1398.60/1,000 ADC124S051CIMMCT-ND | 12-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converter 5.40 4.11 3.14 
ADC082S101CIMMCT-ND | 2-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* 3.45 2.63 2.01 ADC124S051CIMMTR-ND | 12-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converter 2721.60/1,000 
ADCO82S101CIMMTR-ND | 2-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* 1738.80/1,000 ADC124S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter. 550 4.35 3.49 
ADCO84SO21CIMIMCT-ND | 4-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter 758 196 1.50 ADC124S101CIMMTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter. 3248.80/1,000 
ADC084S021CIMMTR-ND | 4-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter 1297.80/1,000 ADC128S022CIMT-ND 8-Channel, 50ksps to 200ksps, 12-Bit ADC .16-TSSOP 4.98 3.79 2.89 
ADC084S051CIMMCT-ND | 4-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter 315 2.40 1.83 ADC128S052CIMT-ND 8-Channel, 200ksps to 500ksps, 12-Bit ADC? .16-TSSOP 618 4.70 3.59 
AOESICNNTEN | hr See Bt A Cree eo ae med 
ADC084S101CIMMCT-ND | 4-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* 3.95 3.01 2.30 " “Bit, i ‘ . . : 
‘ADCO84S101CIMMTR-ND | 4-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* 7990.80/1,000 asda aa PBT uP Compalby A Conte LSE ca Ae 
ADC088S022CIMT-ND | 8-Channel, 50ksps to 200ksps, 8-Bit ADC*. 313 2.38 1.82 i Bit, : : . : 
ADCOBBSOS2CIMT-ND | 8-Channel, 200ksps to 500Ksps, 8-Bit ADC* 385 293 224 | ADCO802LCN-ND 8-Bit, P Compatible A/D Converters, 1/2 LSB* 578 457 366 
ADCO88S102CIMT-ND | 8-Channel, 500ksps to 1MSPS, 8-Bit ADC*. 475 3.61 276 ADGOBO2ICWMEND) | 8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB* 518 457 3166 
ADC10DO020CIVS-ND _| Dual 10-Bit, 20MSPS, 150mW A/D Converte 9.47 7.49 6.00 ADGOBDSTENNG) B-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB el Ge) Si 
ADCO804LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB* 350 2.66 2.03 
ADCTODO40CIVS-ND | Dual 10-Bit, 40MSPS, 267mW A/D Converter* 10.82 927 8.22 ui : = : : : 
ADC11DLOS6CIVS-ND | Dual 11-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth ADC* 1710 15.96 14.82 OREN Mena &-Bit, 4D Converter, 1 LSB* aes Ne ee 
i oi i ‘i ADCO805LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB 490 373 2.85 
ADC11LO66CIVY-ND Dual 11-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth ADC 24.30 22.68 21.06 acneracanNn A Rit AP. CorabaHInNG ADE Whh 8 Ghana Mink (biLGa an Se Bee 
ADC12CO80CISQECT-ND | 12-Bit, 80MSPS, A/D Converter*.. 2715 25.34 23.53 meat ope a Lda : : : 
i Bi * ADCO808CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB*..28-PLCC 5.36 4.24 3.40 
DEH COBOCISOETEANB)) 12-bit, COMSPS, A/D Converter SinGrisiZo0 ADCO8OSCCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB*......28-Dip 4.08 3.10 2.37 
ADC12C105CISQECT-ND | 12-Bit, 105MSPS, A/D Converter* 34.20 31.92 29.64 a : —— z 
ADC12C105CISQETR-ND | 12-Bi % ADCO809CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB*....28-PLCC 5.36 4.24 3.40 
- -Bit, 105MSPS, A/D Converter 7239.00/250 | _Bi th 46 5 * AN-Di 
i i ADC0816CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB*..40-Dip 13.00 11.15 9.89 
ADC12C170CISQCT-ND | 12-Bit, 170MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* 63.00 58.80 54.60 : ai aes ; Paris 
7 7 * ADC0817CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB*..40-Dip 9.66 7.64 6.12 
ADC12C170CISQTR-ND | 12-Bit, 170MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC 13335.00/250 ADCOB20BCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB* >0-S0IC 643 «508 407 
ADC12D040CIVS-ND __| Dual 12-Bit, 40MSPS, A/D Converter*..... 18.60 17.36 16.12 ee : Taare aay oo ‘ ; : i 
== z = ADC0820CCN-ND 8-Bit, High Speed MPU Compatible A/D Converter, 1 LSB* ...20-Dip 4.33 3.29 2.51 
ADC12DLO4OCIVS-ND | Dual 12-Bit, 40MSPS, 3V A/D Converter \64-TOFP 21.45 20.02 18.59 ADCOB20CCWM-ND 8-Bit, High Speed A/D Converter, 1 LSB* 20-SOIG 3.88 2.95 2.25 
ADC12DLO65CIVS-ND | Dual 12-Bit, 65MSPS, 3.3V 360mW ADC .64-TOFP 24.30 22.68 21.06 i “Bit. Seri H i 
. ADC0831CCN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options 2.93 2.23 1.70 
ADC12DLO66CIVS-ND — | Dual 12-Bit, 66MSPS, 450MHz Input Ban .64-TOFP 27.15 25.34 23.53 i “Bit. Seri i i aaa 
5 ADC0831CCWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options 3.00 2.28 1.74 
ADC12DS080CISQCT-ND | Dual 12-Bit, 80MSPS A/D Converter* NEW! 60-LLP 37.05 34.58 32.11 ‘ADCO832CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 2-Channel* 398 249 190 
ADC12DS080CISQTR-ND | Dual 12-Bit, SOMSPS A/D Converter* NE 60-LLP 7842.25/250 ADC0832CIWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 2-Channel....... 3.35 255 1.95 
ADCI2DS105CISQCT-ND)) Dual 12-Bit, 105MSPS A/D Converter’. 49.95 46.62 43.29 ADC0834BCN-ND 8-Bit, Serial 1/0 ADC with Multiplex Options, 4-Channel*.... 3.93 299 2.28 
ADC12DS105CISQTR-ND | Dual 12-Bit, 105MSPS A/D Converter*.... 10572.75/250 ADC0834CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel* 3.08 234 1.79 
ADC12L063CIVY-ND 12-Bit, 62MSPS, 354mW A/D Converter ADCO838CCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel* 3.03 230 1.76 
with Internal Sample and Hold 22.95 21.42 19.89 ADCO838CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel* 313 238 1.82 
ADC12LO66CIVY-ND 12-Bit, GBMSPS, 450MHz Bandwidth A/D Converter ADCO844CCN-ND 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel* 5.23 3.98 3.04 
with Internal Sample and Hold 24.45 22.82 21.19 ADCO848BCV-ND 8-Bit, iP Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB*....28-PLCC 9.05 7.16 5.74 
ADC12L080CIVY-ND 12-Bit, 80MSPS, 450MHz Bandwidth A/D Converter. 24.90 23.24 21.58 ADCO848BCN-ND 8-Bit, P Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB*........24-Dip 6.05 4.79 3.84 
ADC12V170CISQCT-ND | 12-Bit, 170MSPS ADC, LVDS Outputs* NEW!. 63.00 58.80 54.60 ADCO848CCN-ND 8-Bit, uP Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB* 24-Dip 5.78 4.39 3.35 
ADC12V170CISQTR-ND | 12-Bit, 170MSPS ADC, LVDS Outputs* NEW! 13335.00/250 ADCO848CCV-ND 8-Bit, uP Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB*.......28-PLCC 5.40 4.27 3.42 
ADC14CO80CISQECT-ND | 14-Bit, 8OMSPS, A/D Converter*.. 32-LLP 47.10 43.96 40.82 ADC1173CIMTC-ND 8-Bit, 3V, 15MSPS, A/D Converter* .24-TSSOP_ 3.20 2.44 1.86 
ADC14C080CISQETR-ND | 14-Bit, 80MSPS, A/D Converter 32-LLP 9969.50/250 ADC1175-50CIMT-ND 8-Bit, 50MSPS, A/D Converter .24-TSSOP 5.00 3.80 2.90 
ADC14C105CISQECT-ND | 14-Bit, 105MSPS, A/D Converter 32-LLP 58.50 54.60 50.70 ADCO8060CIMT-ND 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter .24-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
ADC14C105CISQETR-ND | 14-Bit, 105MSPS, A/D Converter* 32-LLP 12382.50/250 ADCO8060CIMTXCT-ND | 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter* .24-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
ADC14DSO80CISQCT-ND | Dual 14-Bit, 80MSPS, A/D Converter*. 60-LLP 51.30 47.88 44.46 ADCO8060CIMTXTR-ND | 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter* .24-TSSOP 5103.00/2,500 
ADC14DSO80CISQTR-ND | Dual 14-Bit, 80MSPS, A/D Converter*. 10858.50/250 ADCO8100CIMTC-ND _| 8-Bit, A/D Converter, 100MSPS, 1.3mW’*.... .24-TSSOP_ 8.63 6.83 5.47 
ADC14L020CIVY-ND 14-Bit, 20MSPS, 150mW A/D Converte 17.10 15.96 14.82 * RoHS Compliant (Continued) 
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National A/D AND D/A Vational 
OO iationst CONVERTERS (Continued) emiconductor TERFACE CH 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description al 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
q -Bit. 20- * DP83815DUJB-ND Integrated PCI Ethernet Media Access Controller® ........... 160-LBGA 15.45 14.42 13.39 
ADC08200CIMT-ND 8-Bit, 20-200MSPS, 1.05mW/MSPS A/D Converter* . 12.76 10.94 9.70 DP83815DVNG-ND 40/100 Mb/s Integrated PCI Ethernet Media Access 
ADC08351CILQCT-ND 8-Bit, A/D C rte 478 363 277 A 
Pee CEM cae am covers PrOseanlcta Controller and Physical Layer* 144-LOFP 13.53 11.60 10.29 
| Rit, vine DP83816AVNG-ND 10/100 Mb/s PCI Ethernet Media Access Controller 
ADC08351CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter. 455 346 2.64 MacPHYTER-IIT™) * {44-LOFP 1145 981 8.70 
ADC08831IM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Inpul Gh Aa bets) (Mac! -ll™) ~ 7 = Z 
ADCOSS3TIMMCT-ND | 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Inpu 251 1.87 1.38 TCEEAINTEHS At vMacPHVTERLII)© EWE Access Controller ator AR ORCeD 
BOE SMMC) &-8it, Serial In/Out WD Converter, 1-Inpu WeseuA Wide DP83843BVJE-ND PHYTER® with Integrated PMD Sublayers* . 80-POFP 1740 1624 15.08 
ADC08831IN-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input fil abe qhsts q 1B ci, 
‘ADC08831IWM-ND 8-Bi : DP83846AVHG-ND DsPHYTER® Single 10/100 Ethernet Transceiver 9.03 7.74 6.87 
| Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Inpu ra MEY st) iy ® oc a a 
‘ : DP83847ALQA56A-ND DsPHYTER II® Single 10/100 Ethernet Transceiver 5.29 419 3.36 
ADC08832IM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input 251 1:87 1.38 Oa 7 
7 i DP83848CVV-ND PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
ADC08832IMMCT-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input Pai ae i hets Layer Transceiver* 5.71 4.52 3.62 
ADC08832IMMTR-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Inpu 1036.80/1,000 DP83848IVV-ND PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
ADC08832IN-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input 251 187 1.38 Layer Transceiver®...... 657 5.20 4.17 
ADC08832IWM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter ......... agi A Sieh DP83848JSQCT-ND PHYTER® Mini LS Commercial Temperature 
ADC083000CIYB-ND 8 Bit, 3GSPS, High Performance, LP A/D Converter* . 978.00 = Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* 3.60 2.74 2.09 
ADC10030CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter 7.64 6.05 4.85 DP83848JSQTR-ND PHYTER® Mini LS Commercial Temperature 
ADC10040CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 748 5.91 4.74 Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* 478.80/250 
ADC10065CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 8.32) 6158) 85:27 DP83848KSQCT-ND PHYTER® Mini LS Industrial Temperature 
ADC10080CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter*.. EMS rial S740) Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* 480 3.65 2.79 
ADC10158CIN-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC w/4 or 8-Channel Mux, Track*.....28-Dip 7.25 5.73 4.59 DP83848KSQTR-ND PHYTER® Mini LS Industrial Temperature 
ADC10158CIWM-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC w/4 or 8-Channel Mux, Track....28-SOIC 5.71 452 3.62 Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* .. 638.40/250 
ADC10321CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter* -32-LOQFP 6.68 9=5.28 = 4.23 DP83848VYB-ND PHYTER® Extended Temp. Single Port 10/100 Mb/s Ethernet 
ADC10464CIWM-ND 10-Bit, 600n$ A/D Converter with Input Mux*. 674 5.33 4.27 Physical Layer Transceiver*.... 48-LOFP 22.20 20.72 19.24 
ADC10664CIWM-ND 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux*. 618 470 3.59 DP83849CVS-ND PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
: NM p Layer TI iver* 6.99 553 4.43 
ADC10738CIWM-ND 10-Bit, Serial In/Out A/D Converter* 640 4.11 3.14 ayer Transceiver’ . 5 cs 
ADC12010CIVY-ND 72-Bit, 1OMSPS, A/D Converter* 0.73 834.740 DP83849IDVS-ND PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
i ; : Layer Transceiver* 8.38 6.63 5.31 
ADC12020CIVY-ND 12-Bit, 20MSPS, A/D C rte 14.25 12.21 10.83 
AANGSEREY HN bay ea eas Ach oa aan DP838491FVS-ND PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
ADC12038CIWM-ND 12-Bit. A/D Converter*® 651 515 413 Layer Transceiver*...... ...80-TQFP 9.98 7.89 6.32 
u Bit, “a0, i i i DP83865DVH-ND 10/100/1000 Ethernet Physical Layer (Gig PHYTER®V)* ..128-PQFP 20.10 18.76 17.42 
ADC12040CIVY-ND 12-Bit, 4OMSPS, A/D Converter 32-LQFP 14.96 12.83 11.38 
rm 7 — : - - = DP83902AV-ND Serial Network Interface Controller for Twisted Pair*.......... 84-PLCC 16.66 14.28 12.67 
ADC12081CIVT-ND 12-Bit, 5MHz Self-Calibrating A/D Converter* 32-LQFP 10.68 9.15 8.12 
a aie _ : aut ; 2 x DSO8MB200TSQCT-ND | Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 7.18 5.68 4.55 
ADC12130CIN-ND 42-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial /0....16-Dip 7.20 5.70 4.57 OG ualenombps teizs pele 
; Wisi ; i e DSO8MB200TSQTR-ND | Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer 1085.85/250 
ADC12138CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial /O*...28-Dip 7.01 5.55 4.45 | * 
: Aesth 4 DS10BR150TSDCT-ND | 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater 298 2.27 1.73 
ADC12138CIWM-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial /O*..28-SOIC 7.01 5.55 4.45 DS10BR150TSDTR-ND | 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater* 1499.40/1,000 
ADC14155CISQCT-ND _ | 14-Bit, 155MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* 48-LLP 122.25 114.10 105.95 DS10BR254TSQCT-ND | 1.5Gbps 1:4 LVDS Repeater 7.88 623 4,99 
ADC14155CISQTR-ND 14-Bit, 155MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* 48-LLP 25876.25/250 DS10BR254TSQTR-ND | 1.5Gbps 1:4 LVDS Repeater* 1190.63/250 
POCO TEAC IMRSR ND 12-bit, MSPS, A/D Converter’ SOT-23-6 4.63 3.52 2.69 DS10CP152QMACT-ND | Auto 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 76-SO0IC 857 678 543 
ADCS7476AIMFTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, A/D Converter SOT-23-6 2312.50/1,000 DS10CP152QMATR-ND | Auto 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 1295.40/250 
ADCS7477AIMFCT-ND 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter* SOT-23-6 3.63 2.76 2.11 DS10CP152TMA-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 7.29 5.77 4.62 
ADCS7477AIMFTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter* SOT-23-6 1827.00/1,000 DS10CP154TSQCT-ND | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch* 6.77 632 5.87 
ADCS7478AIMFCT-ND | 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter 3.00 2.28 1.74 DS10CP154TSQTR-ND | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch* 1431.93/250 
ADCS7478AIMFTR-ND | 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter 1512.00/1,000 DS14C88M-ND Quad CMOS Line Driver* ATANT29) ESE 
ADCS9888CVH-140-ND | 140MSPS Video Analog Front End 15.14 12.98 11.51 DS14C88MXTR-ND Quad CMOS Line Driver* 1750.00/2,500 
ADCS9888CVH-170-ND | 170MSPS Video Analog Front End* 17.40 16.24 15.08 DS14C88N-ND Quad CMOS Line Driver* 2.95) (2:19) 1:62 
ADCS9888CVH-205-ND | 205MSPS Video Analog Front End... 22.65 21.14 19.63 DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receiver* ia Wee yr 
ADCV08832CIM-ND Low Voltage, 8-Bit Serial In/Out A/D Converter* . 3.05 2.32 1.77 DS14C89AMXTR-ND __| Quad CMOS Line Receiver . 1728.13/2,500 
CLC5957MTD-ND 12-Bit, 7OMSPS Broadband Mono AD Converter 27.30 25.48 23.66 DS14C89AN-ND Quad CMOS Line Receiver* 295 2.19 1.62 
DAC erters DS14C232CM-ND LP +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver vad esi aLGh| 
: ie SOBVERNE: DS14C232CMXTR-ND —_| Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receivel 3468.75/2,500 
DACO81S101CIMKCT-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* . -TSOT-23-6 2.36 1.75 1.30 DS14C6232CN-ND £1A232 Dual Driver/Receiver Low Power* 16-Dip 310 2.36 1.80 
DAC081S101CIMKTR-ND 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* . . TSOT-23-6 972.80/1,000 DS14C232TM-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power* 16-SOIC 3.00 2.28 1.74 
PAC OE SU OLCNINCTAN | 8-Bit D/A Converter with Rall-to-Rall Output® . 236 1.75 1.30 DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver* . 24-S0IC 8.11 641 5.14 
DAC081S101CIMMTR-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* . 972.80/1,000 DS14C238WMXTR-ND _| Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver 24-SOIC 4786.40/1,000 
DAC082S085CIMMCT-ND | 8-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output’ Bis Bae a DS14C241WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x5 Driver/Receiver* .. 28-SOIC 624 494 3.96 
DAC082S085CIMMTR-ND | 8-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output* 1436.40/1,000 DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/EIA-232 3x5 Driver/Receiver* 8:25) 16153) $123 
DACO84S085CIMMCT-ND | 8-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output* 3.58 2.72 2.08 DS14C535MSA-ND 5V, Supply EIA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver* ... 6.66 5.27 4.22 
DAC084S085CIMMTR-ND | 8-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output* 1801.80/1,000 DS15BR400TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 7.77 6.15 4.93 
DACO088S085CIMT-ND 8-Bit Micropower Octal DAC with R/R Output* 6-TSSOP 5.25 415 3.33 DS15BR401TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 7.77 615 4.93 
DAC101S101CIMKCT-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* -TSOT-23-6 3.03 2.30 1.76 DS15EA101SQCT-ND 0.15 to 1.5Gbps Adaptive Cable Equalizer with 
DACT01S101CIMKTR-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* “TSOT-23-6 1524.60/1,000 LOS Detection® .....-een a 9.15 7.85 6.96 
DAC101$101CIMMCT-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 3.03 230 1.76 DSI5EAT01SQTR-ND | 0.15 to 1.5Gbps Adaptive Cable Equalizer with 
DAC101S101CIMMTR-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 1524.60/1,000 LOS Detection 6485.20/1,000 
DAC102S085CIMMCT-ND | 10-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output 428 3.25 2.48 DS15MB200TSQCT-ND ] Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* . 987 7.81 6.26 
DAC102S085CIMMTR-ND | 10-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output®..... 2154.60/1,000 DSISMB200TSQTR-ND | Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* ........ 1492.25/250 
DACTOASOBSCIMMICT-ND | 10-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output... 559 442 354 Bel CEv OCS CUT NOgg Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables OE ae ar 
| Bit Mi i 4 ta Rai * DS16EV5110SQTR-ND | Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables* 1447.80/250 
DAC104S085CIMMTR-ND | 10-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*. 3298.40/1,000 DS25BRI50TSDCT-ND _| 3.125Gbps LVDS Repeater with Pre-Emphasis 510 388 2.96 
DAC108S085CIMT-ND | 10-Bit Mi Octal DAC with R/R Output 760 601 4.82 - - - ~ 
Be de 125i iA Conner with Rav Pell Detrat® As AGA AGT DS25BRI50TSDTR-ND | 3.125Gbps LVDS Repeater with Pre-Emphasis 2570.40/1,000 
DAC1218101CIMKTR-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* “_1738.80/1,000 De SBE PCAs OCI im) &:125Gbps 1:4 LVDS Repeater® Ta Oe 
: 7 7 : ae DS25BR204TSQTR-ND | 3.125Gbps 1:4 LVDS Repeater* 0-LLP 2187.58/250 
DAC121S101CIMMCT-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 3.45 2.63 2.01 DS25BR400TSQCT-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver* O-LLP 10.73 9.20 8.16 
DAC121S101CIMMTR-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 1738.80/1,000 DS25BR400TSQTR-ND | Quad 2.5abps Transceiver* O-LLP 194628/250 
DAC122S085CIMMCT-ND | 12-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output 510 3.88 2.96 a 7 
ae i . Fi DS25BR440TSQCT-ND | 3.125Gbps Quad LVDS Buffer* NEI O-LLP 9.07 7.77 «6.89 
DAC122S085CIMMTR-ND | 12-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output 2570.40/1,000 DS25BR440TSQTR-ND | 3.125Gbps Quad LVDS Buffer* NE! 0-LLP 1644.65/250 
DAC124S085CIMMCT-ND | 12-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*. 718 568 4.55 DS25CP102QSQCT-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 6-LLP 10.87 9.32 8.26 
DAC124S085CIMMTR-ND | 12-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*. 4240.80/1,000 DS25CP102QSQTR-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 6-LLP 7700.40/1,000 
DAC128S085CIMT-ND | 12-Bit, Micropower 8-Ch. DAC, R/R Output* NEW! 10.48 8.99 7.97 DS25CP102TSQCT-ND _| 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 6-LLP 9.07 7.77 6.89 
DAC128S085CISQCT-ND | 12-Bit, Micropower 8-Ch. DAC, R/R Output* NEW: 10.48 8.99 7.97 DS25CP102TSQTR-ND | 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 6-LLP 6423.20/1,000 
DAC128S085CISQTR-ND | 12-Bit, Micropower 8-Ch. DAC, R/R Output* NEW: 7427.60/1,000 DS25CP104TSQCT-ND | 3.125Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch* O-LLP 14.54 12.47 11.06 
DACO800LCM-ND 8-Bit, D/A Converter* 173 1.27 92 DS25CP104TSQTR-ND | 3.125Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch* 0-LLP 2638.43/250 
DACO800LCMXTR-ND 8-Bit, D/A Converter. 1466.25/2,500 DS25CP152QSQCT-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 6-LLP 908 7.79 6.91 
DACO800LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity*. lS ah27) 94 DS25CP152QSQTR-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 6-LLP 6435.60/1,000 
DACO0802LCM-ND 8-Bit, D/A Converter. 198 1.48 1.09 DS25CP152TSQCT-ND | 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 6-LLP SIOZ 7185175 
DACO802LCN-ND 8-Bit, D/A Converter* 192 1.43 1.06 DS25CP152TSQTR-ND | 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 6-LLP 5356.80/1,000 
DACO808LCM-ND 8-Bit, D/A Converter* 164 1.22 91 DS25MB200TSQCT-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 Mux/Buffer* 11.22 9.62 853 
DACO808LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity*. 192 1.43 1.06 DS25MB200TSQTR-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 MUX/BUTTET™ nanan 2035.18/250 
DACO830LCN-ND 8-Bit, yP Compatible Double Buffered D, BO) 467) air DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver : ieee 
DAC0832LCN-ND 8-Bit, )P Compatible D/A Converter 0.20% Linearity* 20-Dip 340 259 1.98 DS26C31TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* . 1687.50/2,500 
DACO832LCWM-ND 8-Bit, !P Compatible D/A Converter* 313 238 1.82 DS26C31TN-ND CMOS Quad RS-422 Line Driver* 2.20 1.64 1.21 
DAC14135MT-ND 14-Bit, 135MSPS D/A Converter*.... Qabt Aal ore) DS26C32ATM-ND CMOS Quad RS-422 Receiver* . 189 1.41 1.04 
DS26C32ATMXTR-ND CMOS Quad RS-422 Receiver* . 1906.25/2,500 
DS26LS31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver* 1.80 1.32 96 
DS26LS31CMXTR-ND Quad High Speed Differential Line Drive 1530.00/2,500 
DS26LS31CN-ND Quad High Speed Differential* 1.98 1.48 1.09 
i-Ke Price Eachse DS26LS32ACM-ND Quad Differential Line Receiver* TO 1220) 5289 
eat ee Descrintion Pk 1 25 «100 DS26LS32ACMXTR-ND | Quad Differential Line Receivet 1625.00/2,500 
- P g- DS26LS32ACN-ND Quad Differential Line Receiver* 2.23 1.66 1.23 
CP3BT10K38-ND 24Mnz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1.1.......48-CSP 15.60 14.56 13.52 DS26LS32CM-ND Quad Differential Line Receiver* 1.76 1.30 94 
CP3BT13K38-ND 24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), CAN... 48-CSP 16.80 15.68 14.56 DS26LS32CN-ND Quad Differential Line Receiver* 202 150 1.11 
: eprogrammable Connectivity Processor wi - , Enhanced Quat ifferential Line Driver* . if ( i 
CP3UB17K38CT-ND R ble C tivity P th DS26LV31TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Dif | Line Driver* 1.92 1.43 1.06 
USB Interface. a 17.40 16.24 15.08 DS26LV32ATM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver* 1.92 1.43 1.06 
CP3UB17K38TR-ND Reprogrammable Connectivity Processor with DS32EV400SQCT-ND Programmable Quad Equalizer* .... 10.82 9.27 8.22 
USB Interface. 48-CSP 3683.00/250 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS32EV400SQTR-ND | Programmable Quad Equalizer* ... 48-LLP 1962.15/250 DS90CR485VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Serializer (6.384Gbps) ........100-TOFP 18.45 17.22 15.99 
DS34C86TM-ND Quad CMOS Differential Line Receiver .16-SOIC 1.80 134 99 DS9OCR486VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Deserializer (6.384Gbps)*..100-TOFP 18.45 17.22 15.99 
DS34C86TMXTR-ND Quad CMOS Differential Line Receiver . .16-SOIC 1812.50/2,500 DS90LTO12AHMFCT-ND | High Temp. 3V LVDS Differential Line Receiver* NEW!..SOT-23-5 1.61 1.20 89 
DS34C87TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* -16-SOIC 158 1.18 87 DS9OLTO12AHMFTR-ND | High Temp. 3V LVDS Differential Line Receiver* NE! 665.60/1,000 
DS34C87TMXTR-ND _| CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* .16-SOIC 1593.75/2,500 DS9OLTO12ATMFCT-ND_| 3V LVDS Single CMOS Diff. Line Receiver* NEW!. 161 1.20 89 
DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver* .16-SOIC 257 1.91 1.42 DS90LTO12ATMFTR-ND | 3V LVDS Single CMOS Diff. Line Receiver* NEW!. 665.60/1,000 
DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver* ...... -16-SOIC 257 1.91 1.42 DS90LV001TLDCT-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer* 2.36 1.75 1.30 
DS36C200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Differential Transceivel 3.60 274 2.09 DS9OLVOO1TLDTR-ND | 3.3V LVDS-LVDS Buffer... 972.80/1,000 
DS36C278M-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceiver* . 2:76) 12:05) 1.52) DS90LV001TM-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer* 236 1.75 1.30 
DS36C278TM-ND Multipoint E1A Low Power Transceiver* 276 2.05 1.52 DS9OLVOO4TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* . 7.18 5.68 4.55 
DS36C279M-ND Low Power EIA-RS-485 Transceiver with Sleep Mode* . 258 1.96 1.50 DS9OLVO11AHMFCT-ND | High Temp. 3V LVDS Differential Line Driver* NEW! We er 
DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CMOS EIA-RS-485 Transceiver. 258 1.96 1.50 DS9OLVO11AHMFTR-ND | High Temp. 3V LVDS Differential Line Driver* NE 598.00/1,000 
DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver* .... r 3.68 280 2.14 DS9OLVO11ATMFCT-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver* 169 1.24 90 
DS38EP100SDCT-ND 1 to 5Gbps, Power Saver Equalizer for Backplanes/Cables 3.10 236 1.80 DS9OLVO11ATMFTR-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver* 585.00/1,000 
DS38EP100SDTR-ND 1 to SGbps, Power Saver Equalizer for Backplanes/Cables* .... 1562.40/1,000 DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Driver* 4.98 1.48 1.09 
DSP OMEZ0OSOCIIND IR ual 4Gb/s 1:2 Mux/Bufer® .. 12.88 11.04 9.79 DS9OLVO17M-ND LVDS Single High Speed Differential Driver* 7.83. 1.36 1.01 
PSTOMBAOOSOT REND: Dual Sparta ea . ae eee a DS90LVO18ATM-ND LVDS 3V, Single CMOS Differential Line Receiver 241 157 1.16 
; : : . ; : DS9OLV019TM-ND LVDS 3.3V or 5V Driver/Receiver* 265 2.02 1.54 
DS42MB100TSQTR-ND | 4.25Gb/s 1:2 Mux/Buffer* 1793.88/250 pssolvotaTwTc-No | LVDS 3.3V or sv Driven RecaWer* 265 2.02 1.54 
ee rogram ota ST 2 oe DS90LV027AHM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* NE! 299 171 1:26 
rogrammable Quad Equalizer’ : DS9OLVO27AQMA-ND — | LVDS Dual High Speed Differential Driver* NEW! 265 197 146 
DS80EP100SDCT-ND | 5 to 12.5Gbps, Power Saver Equalizer for DS90LV027ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* 236 1.75 1.30 
Sean ICOTRAD Bry hate ia Saar 2.98 2.27 1.73 DS9OLV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* 245 1.82 1.35 
7 Backplanes/Gables™ aver iesUalze):tOF ott Proorantodg DSQOLVO28AHM-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Receiver* NE 258 1.96 1.50 
ua 2 sees DS9OLVO28ATLDCT-ND_| LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 295 219 1.62 
DS89C21TM-ND Differential CMOS Line Driver/Receiver Pair 8-SOIG 1.86 1.38 1.02 DSQOLVO28ATLDTR-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 7216.00/1,000 
DS89C386TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Receiver*. 48-SSOP 876 6.93 5.55 DS9OLVO28ATM-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver* 295 219 1.62 
DS89C387TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Driver®. 48-SSOP 8.76 693 5.55 ReoOGOST a THAIN LVDSV Glad CMOS Ditstential bins Drvee® aay Gath 
DS90C031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver*. 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 f a irfarential Ling Driver dS : 
: jal Li A DS90LVO31ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. 2.78 2.141 1.61 
DS90C031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver*. 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 piled oe 
DS90LVO31ATMXCT-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 2.78 2.11 1.61 
DS9OCO3ITMXTR-ND | LVDS Quad CMOS Differential Line Driver T6-SOIC 3406.25/2,500 Se 
DS90C032BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC 273 208 1.59 DSSOLVOSTATMXTR:ND)| LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 3468.75/2,500 
DS90C032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver*. 273 208 159 DS90LV031BTM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. 278 241 1.61 
DS90CO32TMXTR-ND | LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* 3406 25/2.500 DS9OLV032ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. 295 225 1.72 
DS90C1241VS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS DS9OLVO32ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. raiies Aah alGhh 
Serializer/Deserializer* _. 998 855 7.59 DS9OLV047ATM/DRSN-NO | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver. 290 2.21 1.69 
S9001240VS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS DS90LVO47ATMTC/DRSN-ND| LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. 16-TSSOP 2.90 221 1.69 
¢ ceriiberbecsralcer® NEW! 1037 8.21 658 | DS9OLVO48ATM/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver. 16-S0IC 290 221 1.69 
Ds90C241IVS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS. : ‘ ; DS9OLVO48ATMTC/NOPB-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. .16-TSSOP 2.73 2.07 1.58 
Serializer/Deserializer* 998 855 7.59 DS9OLVO49HMTXCT-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair*......16-TSSOP 2.67 1.98 1.47 
Ds90C2410VS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bi : : : DS9OLVO49HMTXTR-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair*...... 16-TSSOP 2687.50/2,500 
Serializer/Deserializer* NEW... 10.37 821 658 DS90LVO49TMT-ND 3V LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver*.........16-TSSOP 2.51 1.87 1.38 
DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter 664 5.25 421 DS90LV110ATMT-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor with Failsafe* .........28-TSSOP 6.99 5.53 4.43 
DS90C385AMT-ND +3.3V Prog. LVDS Transmitter 24-Bit Flat Panel Display DS90LV110TMTC-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor .28-TSSOP 6.99 553 4.43 
Link, 85MHz* 475 361 276 DS9OLV804TSQCT-ND | 4-Channel, 800mbps LVDS Buffer/Repeater* 32-LLP 5.38 4.25 3.41 
DS90C387AVJD-ND Dual Pixel LVDS Display Interface* . 10.42 824 660 DS9OLV804TSQTR-ND | 4-Channel, 800mbps LVDS Buffer/Repeater* 3174.40/1,000 
DS90C387RVJD-ND 85MHz Dual 12-Bit LDI Transmitter (VGA/UXGA) * 10.42 8.24 6.60 DS90UR124QVS-ND 5-43MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS 
DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA-OXGA 7042 8.24 6.60 Serializer/Deserializer* NEW... 882 756 6.71 
DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver* . 250 1.90 1.45 DS9OUR241IVSCT-ND | 5-43MHz DC Balanced 24-Bit LVD; 
DS90C402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receiver* . 250 1.90 1.45 Serializer/Deserializer* ..... its 10.97 941 8.34 
DS90C2501SLBCT-ND | Transmitter for LVDS Display Interface LaminateCSP 16.20 15.12 14.04 DS90UR241IVSTR-ND 5-43MHz DC Balanced 24-Bit LVDS 
DS90C2501SLBTR-ND _| Transmitter for LVDS Display Interface Laminate CSP 6750.00/500 Serializer/Deserializer* ... on 7774.80/1,000 
DS90CF364MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver . -48-TSSOP 585 4.45 3.40 DS90UR241QVS-ND 5-43MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS 
DS9OCF364AMTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 18-Bit, Receiver 48-TSSOP 548 4.34 3.48 Serializer/Deserializer* NEW! 48-TOFP 8.82 7.56 6.71 
DS90CF366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receiver 8-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DS91C176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver* 8-SOIC 3.68 2.80 2.14 
DS90CF383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver .... 6-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DS91C180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver* . 14-SOIC 3.80 2.89 2.21 
DS9OCF384AMTD-ND _| LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver* . 6-TSSOP 5.99 4.74 3.80 DS91D176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver™....... SOIC 368 280 214 
DS90CF384MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver* 6-TSSOP 5.36 424 3.40 DS91D180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver* . T4-S0IC 3.93 2.99 2.28 
DS9OCF386MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receiver* . 56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DS91MO40TSQCT-ND | 125MHz Quad M-LVDS Transceiver* NI 32-LLP 7.56 5.98 4.79 
DS90CF386SLC-ND 3.3V LVDS Receiver, 24-Bit Flat Panel Display* .64-FBGA 7.14 5.65 4.53 DS91MO40TSOTR-ND | 125MHz Quad M-LVDS Transceiver* NEW! 2-LLP 4464.00/1,000 
DSSOCF388AVJD-ND —_| LVDS Dual Pixel Display Interface/FPD-Link*.. 100-TOFP 9.83 7.77 6.23 DS92CK16TMTC-ND BLVDS 3V, 1-to-6 Clock Buffer/Bus Transceiver*. 5.29 419 3.36 
DS90CF388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA/OXGA* .....100-TOFP 9.83 7.77 6.23 DS92LV16TVHG-ND 16-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer* 13.28 11.39 10.10 
DS90CF561MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link* 983 7.77 6.23 DS92LVi8TWV-ND 18-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer* 14.14 12.12 10.75 
DS9OCF562MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link* 8.93 7.06 5.66 DS92LV010ATM-ND Bus LVDS 3.3/5.0V Single Transceiver* 3.20 2.44 1.86 
DS90CF563MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Transmitter 983 7.77 6.23 DS92LVO40ATLOACT-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceiver* 6.97 5.52 4.42 
DS90CF564MTD-ND LVDS SV, FPD Link 18-Bit, Receiver* 8.93 7.06 5.66 DS92LVO40ATLOATR-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceiver* 1054.10/250 
a a ae FPD einen es ae at ae DS92LVOQOATVEH-ND _ | LVDS 9-Channel Transceiver® ... 947 7.49 6.00 
4 x4 Low Power 2.5Gb/s igital Cross-Point Switch..... 37 8. .5 DS92LV102TAMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serializer*. 6.38 5.05 4.05 
DSSOCPO4TLATR-ND | 4x4 Low Power 2.5Gb/S LVDS Digital Cross-Point Switch... 1568.45/250 BeCaTTOOTTGRUNDM (GMHiz-40MHe 10-Bit Bus LVDS Sertalier* (Oa aoe ee 
DS90CP22M-8-ND 2x2 800mbps LVDS Crosspoint Switch 5.83 443 3.38 DS92LV1023TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Serializer : 7.94 6.28 5.03 
DS90CP22MT-ND 2x2 800mbps LVDS Crosspaint Switch*. 6.05 460 3.51 DS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16MHz-40MHz 10-Bit Random Lock 
DS9OCR213MTD-ND _| 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter 9.00 7.71 6.84 Deserializer with Embedded Clock Recovery* 28-SSOP 6.38 5.05 4.05 
Berea ae Pye ey cei rete * SOO STASIS DS92LV1224TMSA-ND | 40MHz-G6MHz 10-Bit Deserializer* 28-SSOP 8.04 6.36 5.10 
‘ Ot Rit Channel Linke cekte Tanenititar® 788) BER AGS DS92LV1260TUJB-ND | 6-Channel 10-Bit BLVDS Deserializer .196-LBGA 28.50 26.60 24.70 
ry vat MTN, 2) 20, Sk cane : ‘ ss DS92LV222ATM-ND Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeater* 16-SOIC 480 3.65 2.79 
Dec ance “yoo 3: Rising Edge Cala Strobe Sods Sai DS92LVEO28TUF-ND | 8-Channel 10:1 Serializer*. “196-LBGA 32.10 29.96 27.82 
aeUCRTANTENIS — Lips z a RERGE TGeDat sah zs é 2 ! DS99R101VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced ; 48-TOFP 10.46 8.27 6.63 
‘ oN : : DS99R102VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer*. 1046 8.27 6.63 
Ree TTR Loe caramel Uink-G6ME2, Recelver*.. 48-TSS0P eo DS99R103TSOCT-ND —_| 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* NEW! 949 813 7.21 
OiBiE Channel Ties 4s-Tssop eRSemG ESR DS99R103TSQTR-ND —_| 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* NEW!..48-LLP 6720.80/1,000 
tga : : : DS99R103TVS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS 
DS90CR218AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe faa 
: A Serializer* NEW!... 48-TOFP 9.82 842 7.47 
21-Bit, Channel Link-85MHz* 48-TSSOP 6.99 553 4.43 
DSOOCRITEMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe DS99R104TSQCT-ND | 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer*. 949 813 7.21 
94-Bit Channel Link-75MHz* .... 48-ISSOP 8.93 7.06 5.66 DS99R104TSQTR-ND —_| 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer*. 1720.85/250 
DSSOCR283MTD-ND —_| 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter 6-TSSOP 9.98 855 7.59 DS99R104TVS-ND See EG 24-Bit LVDS die veaaeiee 
Se CH (oe 3a0 Bante pane C1880? Ee mee DSS9R105SQCT-ND __| 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer. 915 7.85 6.96 
28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter® sess 56-TSSOP 6.62 5.23 4.19 DS99R105SQTR-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer*. 1660.53/250 
DSQOCR286AMTD-ND | 3.3V, Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit DS99R105VS-ND ey ae 24-Bit LVDS Sn see THe 
Channel Link-66MHz* .... .56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 t.. ; ; : 
DS90CR286MTD-ND —_| LVDS 3.3V, Data Strobe 28-Bit, Channel Link-66MHz* ....56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DS99R106SQCT-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer*. 915 7.85 6.96 
DS90CR287MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit DS99R106SQTR-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer* . 1660.53/250 
Channel Link-75MHZ* .... 56-TSSOP 998 855 7.59 DS99R106VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer*. 935 801 7.11 
DS90CR287SLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit DS99R421QSQCT-ND 5MHz-43MHz FPD-Link LVDS Converter* NEW! 10.22 876 7.77 
Channel Link-75MHz*..... 11.22 962 853 DS99R421QSQTR-ND 5MHz-43MHz FPD-Link LVDS Converter* NEW! 1854.20/250 
DS90CR288AMTD-ND. LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit DS485M-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver’ PAINS GP a] 38) 
Channel Link-85MHz* 6-TSSOP 9.24 7.92 7.03 DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver 2.88 214 1.59 
DS90CR481VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Lin 100-TOFP 15.30 14.28 13.26 DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver*™ 248 184 1.36 
DS90CR482VS-ND 48-Bit LVDS Channel Link Deserializer, 65-112MHz 15.75 14.70 13.65 DS485TN-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver 2.53 1.92 1.47 
DS9OCR483AVJD-ND | 48-Bit LVDS Ch. Link SER/DES, 33-112MHz* NEI 1747 14.97 13.28 DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485, 1/4 Unit Load Transceiver* ......8-Dip 3.01 2.24 1.65 
DS90CR483VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz*. 1747 14.97 13.28 DS2003CM-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 
DS90CR484AVJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link Deserializer, with Internal Resistor* ..... 1.35 99 72 
33-112MHz* NEW!..... 15.75 14.70 13.65 


* RoHS Compliant 
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ional Digi-Key Price Each 
miconductor TERFACE CHIPS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: - COP8SGE728M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 
Digi-Key er Price Each USART* 10.06 7.96 6.38 
Part No. Description Pkg. 1 25-100 COP8SGE728N8-ND 8-Bit OTP 
DS2003CMXCT-ND High Current/High Voltage Darlington Driver USART* 9.05 7.76 6.88 
with Internal Resistor* ... 135 99.72 COP8SGE744V8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 
DS2003CMXTR-ND High Gurrenv toh sone Darlington Driver ay EOPGRT USART* 10.89 9.33 8.28 
with Internal Resistor 50/2, a 
DS2003CN-ND High Current/High Voltage Baingion Driver COP8SGR728M8-ND SELLE Microcontroller 32K Memon, 2 Comparators at GED Bar 
with Internal Resistor* ... ss 1.58 1.16 84 COP8SGR728N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver* . 1.58 1.16 84 USART* 9.05 7.76 6.88 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver* 1.84 135 98 COP8SGR744V8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 
DS3487N-ND Quad Differential Line Driver* 2.05 1.52 1.13 USART* 10.08 864 7.67 
DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver 3.58 272 — CRI6MASOVJE9-ND 76-Bit, CAN CompaciRISC™ Flash Microcontroller* 80-PQFP 20.25 18.90 17.55 
ecm ou ran rrotee peripheral Divers ue ~~ a CRI6MCS9VJE9-ND | 16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontroller* 80-POFP 20.25 18.90 17.55 
5 / ine Driver il 5 i LF156H-ND Mono JFET In Op Amp*. TO-99-8 567 449 3.60 
DS3691N-ND RS422/423 Line Driver* 16-Dip 2.23 1.66 1.23 LF256H-ND Wideband JFET Op Amp* TO-99-8 5.67 4.49 3.60 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater* 8-SOIC 1.74 129 96 LF298M-ND Monolithic Sample and Hoid Circuit* 3.10 2.36 1.80 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater* 1750.00/2,500 LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Amp* 251 1.87 1.38 
DS3695ATM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* .... 216) 12.05) 162 LF347M-ND Quad Bi-FET Op Amp* 264 1.96 1.45 
DS3695N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* . 1.98 1.48 1.09 LF347MXTR-ND Quad Bi-FET Op Amp* 2656.25/2,500 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* . 1.98 1.48 1.09 LF347NNS-ND Quad Bi-FET Op Amp* 2.26 1.68 1.25 
DS3696N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* .. 260 1.94 1.43 LF353M-ND Wideband Dual JFET Op Amp Wt iS 
DS36950V-ND RS485 Quad Differential Receiver*.. 9.00 7.71 = LF353MXCT-ND Wideband Dual JFET Op Amp*... 1.24 o1 66 
DS8921AM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* . 1 SCielSmeeo LF353MXTR-ND Wideband Dual JFET op Ame 1051.88/2,500 
DS8921ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* . 158 1.18 (87 LF353NNS-ND Wideband Dual JFET Input Op Amp*. ies ee) 
DS8921M-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* . 1.80 1.32 .96 LF356H-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 653 5.17 4.14 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* . G7 25.02 LF356M-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 1.13 POU OU! 
DS8922AM-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair* 2.02 1.50 1.11 LF356N-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 1.16 86. 62 
DS8922M-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair* PUPS aso) alkilal LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 3.03 2.30 1.76 
DS8923AM-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver* 2.02 1.50 1.11 LF398H-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 588 465 3.73 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receive 2031.25/2,500 LF398M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 1.80 1.34 99 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver* 2.57 1.91 1.42 LF398N-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 1.74 1.29.96 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver*....... 161 120 89 LF411ACH-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp* 882 6.98 5.59 
DS9638CM-ND RS422 Dual High Speed Differential Line Driver* 1.80 1.32 96 LF411ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Input op Ag 6.05 4.60 3.51 
DS14185WM-ND EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver* . 1.89 1.41 1.04 LF411CN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp* AGS) 1:21) 388 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver* ... 279) 2107) 1.53 LF412ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp* 498 3.79 2.89 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* . 2825 210 oS: LF412CN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp* ay ales 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* .. 2843.75/2,500 LF412MH-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp* 9.07 7.18 5.75 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* . 3.04 2.26 1.67 LF442ACN-ND Dual Low Power JFET Op Amp* 573 436 3.33 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver*.. 968 830 7.36 LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp* 17.40 16.24 15.08 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 1.69 124 90 LF442CN-ND Dual Low Power JFET Op Amp* ela ake) es 
DS75176BMXCT-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1.69 124 90 LF444ACN-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 3:30) 251) 1192 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1434.38/2,500 LF444CM-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 1.98 1.48 1.09 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 1.84 1.35.98 LF444CN-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 2102 Fee Oneal 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 1.69 124 90 LM10CH-ND Op Amp and Voltage Reference* 6.72 532 426 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 158 118 87 LM10CLN-ND Op Amp and Voltage Reference* 3.18 2.42 1.85 
DS92001TLDCT-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 2.64 1.96 1.45 LM10CN-ND Op Amp and Voltage Reference* A ee rs 
DS92001TLDTR-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 1088.00/1,000 LM10CWM-ND Op Amp and Voltage Reference* 2.80 213 1.63 
DS92001TMA-ND. 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 2:95) 2519) 1:62 LM12H458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 44-PLCC 20.55 19.18 17.81 
DS96173CN-ND E1A422/485 Quad Receiver* . 445 3.39 2.59 LM12H458CIVF-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 44-PLCC 20.55 19.18 17.81 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver 4.25 3.23 2.47 LM12L458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration* ... 44-PLCC 20.55 19.18 17.81 
DS96175CN-ND RS485/422 Quad Differential Receiver 5.23 3.98 3.04 LM19CIZ-ND 2.4V, 10NA Temperature Sensor, -55° to 130°C* . 108.7857 
DS96176CN-ND RS485 Transceiver® ......... 2.91 217 1.60 LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C .. 1.24 91 66 
EQ50F100LRCT-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* 10.40 8.91 7.91 LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C 429.00/1,000 
EQ5OFTOOLRTR-ND TGbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* .......... 7365.60/1,000 LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, + 105) 77156 
LM2512ASMCT-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* INI 5.48 4.34 3.48 LM20CIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, 364.00/1,000 
LM2512ASMTR-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* NEW!.. 49-UFBGA 3236.40/1,000 LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Sensor 1.05 77 __—56 
LM2512ASNCT-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* NE! 49-LLP 548 434 3.48 LM20SIBPTR-ND Micro SMD Temperature Sensor 105.00/250 
LM2512ASNTR-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* NE! 49-LLP 828.68/250 LM26CIM5-HHDCT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 143 1.05 .76 
LM98519VHB-ND 10-Bit 65Msps 6-Ch. Imaging Signal Processor* NEW!...80-TQFP 27.75 25.90 24.05 LM26CIM5-HHDTR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 494.00/1,000 
LM26CIM5-NPACT-ND +8°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 1LGAb lhc noe. 
LM26CIM5-NPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 533.00/1,000 
LINEAR SERIES LM26CIM5-PHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 154 113 82 
LM26CIM5-PHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 533.00/1,000 
Digi-Key Price Each LM26CIM5-RPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 143° 1.05 .76 
Part No. Description 1 25 100 LM26CIM5-RPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 533.00/1,000 
CLCOO1AJE-ND Serial Digital Cable Driver* 475 3.61 276 LM26CIM5-SHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 154 113 82 
CLC001AJECT-ND Serial Digital Cable Driver* 498 3.79 2.89 LM26CIM5-SHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 533.00/1,000 
CLC001AJETR-ND Serial Digital Cable Driver* 6218.75/2,500 LM26CIM5-SPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . Wade its) 182 
CLCOO5AJE-ND ITU-T G. *08 Cable Driver*.... we 10.61 9.09 8.06 LM26CIM5-SPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 533.00/1,000 
CLCOOGAJE-ND Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs 9.87 7.81 6.26 LM26CIMS-TPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat® . 154 1.13 82 
CLCO007BM-ND Serial Digital Cable Driver with Dual Complementary LM26CIM5-TPATR-ND +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* .. 533.00/1,000 
Outputs* . 878 694 5.56 LM26CIM5-VHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 154 113  .82 
re eae bs | Reema rey | Sexes iy et ema 1S, 
CLCO12AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for I 15.60 14.56 13.52 ie a ay) " “ 3 : 2 
CLCO14AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery* 17.29 14.82 13.15 Pease beagycmm| *2°C Accurate, Factory Preset Thermostat®. 533.00/1,000 
CLCOT6ACQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* 24.75 23.10 21.45 PNIZGE Me ALCIENDM| +8°C Accurate, Factory Preset Tharmostat® . ise) abi) 
CLCO16AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* 27.60 25.76 23.92 EM26CIMS-XHATR:ND Ig) +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat® - 533.00/1,000 
CLCO16MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* 2475 2310 21.45 LM26CIMS-XPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 1.54 1.13 82 
ai . 5 LM26CIM5-XPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 533.00/1,000 
CLCO18AJVJO-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch* .... 26.70 24.92 23.14 LM26CIM 5 : ’ 
CLCO20BCQ-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer 28.50 26.60 24.70 S-VHACT-ND, | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat Wis ibe kee 
SRT ait 7 LM26CIM5-YHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 533.00/1,000 
CLC021AVGZ-3.3-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with LM26CIM5-YPACT-ND 30 dccurae. Factory P Th 7431.0 6 
EDH Generation/Insertion*. 4-POFP 37.05 34.58 32.11 é ; Factoryil reset Thermostat Bel eye ee 
intial Vik LM26CIM5-YPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 494.00/1,000 
CLC021AVGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video Si 4-PQFP 37.05 34.58 32.11 0 , 
aan : LM26CIM5-ZHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . EGE alk oe 
CLC5526MSA-ND Digital Variable Gain Amp* 830 6.56 5.26 0} 
a LM26CIM5-ZHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* . 533.00/1,000 
CLC5903SM-ND Dual Digital Tuner/AGC* 27.15 25.34 23.53 
a ¥ LM26LVCISDCT-ND 1.6V Preset Temperature Switch and Temperature Sensor* ..6-LLP 1.78 1.31 95 
CLC5903VLA-ND Dual Digital Tuner/AGC™..... crs 27.15 25.34 23.53 LM26LVCISDTR-ND 1.6V Preset Temperature Switch and Temperature Sensor® ...6-LLP 617.50/1,000 
Lore THAD Eval Board Designed to:Aid in'the Characterization of LM27CIM5-1HJCT-ND | #3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ..SOT-23-5 2.33 1.73 1.28 
6°Fin Monolithic Amps in SO1-23-6 Packages" .. Be) ae eee LM27CIMS5-1HJTR-ND | #3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 961.28/1,000 
Correia Quad TSSOP High Speed Butter Evaluation Board”. — 830 4.80 3.99 LM27CIMS-2HJCT-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ...SOT-23-5 2.93 1.73 1.28 
CLC730136-ND Single SOT-23 High Speed Buffer Evaluation Board* . — 630 4.98 _ 3.99 LM27CIMS-2HJTR-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 961.28/1,000 
CLC730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board* — 630 480 3.99 LM27CIM5-ZHJCT-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset 
CLC730216-ND Single SOT High Speed Op Amp Evaluation Board — 630 498 3.99 Thermostat* SOT-23-5 2.33 1.73 1.28 
CLC730231-ND Quad SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board* 6.30 4.80 3.99 LM27CIM5-ZHJTR-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset 
COP8AMESEMW8-ND ea secant with 8K Flash, Temperature A ianeddonies as Thermostat* .. SOT-23-5 961 .28/1,000 
ensor 10-bI tee E E . LM32CIMT-ND Dual Thermal Diode Temperature Sensor* .14-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
COP8CBE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10: 14.79 12.68 11.24 LM34AH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -50°F to 300°F* ....10-46 13.86 11.88 10.54 
COP8CBROHVA8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D* 1717 14.72 13.05 LM34CAH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* ....T0-46 11.55 9.90 878 
COP8CBR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D* 16.21 13.89 12.32 LM34CAZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* ....T0-92 7.14 5.65 4.53 
COP8CCE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D* 15.15 14.14 13.13 LM34CH-ND. Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* ....T0-46 9.52 816 7.24 
COP8CCR9IMT7-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D* 16.80 15.68 14.56 LM34CZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* ....T0-92 5.54 439 3.52 
COP8CDE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D* 5.73 4.54 3.64 LM34DM-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, +32°F to 212°F*..8-SOIC 2.45 «1.82 1.35 
COP8CFESHVA9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D* 5.29 419 3.36 LM34DZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, +32°F to 212°F*....T0-92 2.51 1.87 1.38 
COP8CFE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D* 5.48 434 3.48 LM35AH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -55°C to 150°C*. TO-46 16.80 15.68 14.56 
COP8SDE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash® ... 5.40 427 3.42 LM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C*. TO-46 11.55 9.90 8.78 
COP8SGE7VEJ8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators LM35CAZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C*.........T0-92 5.50 4.35 3.49 
USART® ... 12.65 10.85 9.62 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM35CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C* 9.03 7.74 6.87 LM78L15ACMXTR-ND. 15V, 100mA Positive Regulator* 538.65/2,50! 
LM35CZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C * 5.58 424 3.24 LM78L15ACZ-ND 15V, 100mA Positive Regulator* .90 65 47 
LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* EX) Tak “Gazal LM78L62ACZ-ND 6.2V, 100mA Positive Regulator 1.28 94 =68 
LM35DM-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 1.92 143 1.06 LM78MO5CDT-ND 5V, 500mA Positive Regulator* .. 1:65) 1:21 88 
LM35DMXCT-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C* .. 1.92 143 1.06 LM78M12CH-ND. 12V, 500mA Positive Regulator* 6.30 4.98 3.99 
LM35DMXTR-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C 1937.50/2,500 LM78M12CT-ND 12V, 500mA Positive Regulator* 1.84 1.35 98 
LM35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor ...... 3.04 226 1.67 LM78M15CH-ND. 15V, 500mA Positive Regulator* 6.30 498 3.99 
LM35DZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 180 134 99 LM78S40CN-ND Universal Switching Regulator Subsystem* . 1.83 1.36 1.01 
LM40CIMT-ND Hardware Monitor with Dual Thermal Diodes and LM78S40N-ND Universal Switching Regulator Subsystem, Ind. Temp* 2.67 1.98 1.47 
SensorPath™ Bus* 3.68 280 2.14 LM79LO5ACM-ND 5V, 100mA Negative Regulator* 1.04 TE ES 
LM41CIMT-ND Hardware Monitor with Thermal Diode Inputs and LM79L05ACMXTR-ND 5V, 100mA Negative Regulator* 764.75/2,500 
SensorPath™ Bus* 3.58 2.72 2.08 LM79L12ACM-ND 12V, 100mA Negative Regulator 1.04 is sa 
LM45BIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor 1.71 1.27 94 LM79L12ACMXTR-ND 12V, 100mA Negative Regulator 764.75/2,501 
LM45BIM3TR-ND Precision Celsius Temperature Sensor* 704.00/1,000 LM79MO5CT-ND 5V, 500mA Negative Voltage Regulator* 184 #135 =. 
LM45CIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor* 1.09 80 58 LM79M12CT-ND 12V, 500mA Negative Voltage Regulator* .. 1.84 1.35 98 
LM45CIM3TR-ND Precision Celsius Temperature Sensor* .. 377.00/1,000 LM79M15CT-ND 15V, 500mA Negative Voltage Regulator* .. 1.84 135 .98 
LMS50BIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor’ ilsets! ale} GPP LM80CIMT-3-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
LMS50BIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor 652.80/1,000 System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V* ...24-TSSOP 5.80 4.59 3.68 
LM50CIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor 1.05 Se Salah LM80CIMT-5-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
LM50CIM3TR-ND. Single Supply Centigrade Temperature Sensor 364.00/1,000 System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V* .. -24-TSSOP 5.80 4.59 3.68 
LM56BIM-ND. Dual Output Low Power Thermostat ... PS ey a) LM81BIMT-3-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
LM56BIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat* 295 219 1.62 System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V* ...24-TSSOP 3.93. 2.99 2.28 
LM56BIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat’ 1216.00/1,000 LM81CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
LM56CIM-ND Dual Output Low Power Thermostat 189 141 1.04 System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V* .-24-TSSOP 3.93 2.99 2.28 
LM56CIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat 2.23 1.66 1.23 LM82CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor 
LM56CIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat 921.60/1,000 with Two-Wire Interface*.... 4133.14 2.40 
LM60BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 39) 1:02)" 74 LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor 
LM60BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 481.00/1,000 with Two-Wire Interface* ..... 5.95 453 3.46 
LM60BIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 1.28 94 68 LM84BIMQA-ND Diode Input Temp. Sensor with Two-Wire Interface* 3.43 2.61 1.99 
LM60CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 1.01 They au LM86CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
LM60CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 351.00/1,000 with Two-Wire Interface* 1.89 1.41 1.04 


LM60CIZ-ND 

LM61BIM3CT-ND 
LM61BIM3TR-ND 
LM61CIM3CT-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 


1.04 15 55 


1.39 1.02 74 
481.00/1,000 
ROOM Cu noe. 


LM61CIM3TR-ND 
LM61CIZ-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 


338.00/1,000 
1.04 7555 


LM86CIMMTR-ND 
LM87CIMT-ND 
LM90CIMMCT-ND 


Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
with Two-Wire Interface* 
Serial Interface System Hardware Monitor 


with Remote Diode Temperature Sensing* .- 24-TSSOP 
Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
with Two-Wire Interface. .... 8-MSOP 


5.93 
211 


780.80/1,000 


4.51 
157. 


3.44 
1.16 


LM62BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 139 1.02 74 LM90CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
LM62BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 481.00/1,000 with Two-Wire Interface. 8-MSOP 870.40/1,000 
LM62CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 98 pieumeee! LM92CIM-ND Temperature Sensor and 
LM62CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 338.00/1,000 with Two-Wire Interface* 4.05 3.08 2.35 
LM63CIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control 3.09 230 1.70 LM93CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control for 
LM63DIMA-ND. Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control* 2.95 219 1.62 Server Management* .56-TSSOP 9.98 7.89 6.32 
LM70CILD-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 2.00 149 1.10 LM94CIMT-ND Hardware Monitor with PI Loop Fan Control* .56-TSSOP 10.31 8.84 7.84 
LM70CILD-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 826.88/1,000 LM99-1CIMMCT-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temp 
LM70CILD-5CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 2.00 1.49 1.10 Sensor with Two-Wire Interface. ...8-MSOP 2.63 2.00 1.53 
LM70CILD-5TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 826.88/1,000 LM99-1CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* . 1.98 148 1.09 Sensor with Two-Wire Interface. .-. 8-MSOP. 1323.00/1,000 
LM70CIMM-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor*. 819.20/1,000 LM99CIMMCT-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMM-5CT-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sensor* 1.98 1.48 1.09 Sensor with Two-Wire Interface. es 2.63 2.00 1.53 
LM70CIMM-5TR-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sensor* 819.20/1,000 LM99CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMMX-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* . 1.98 148 1.09 Sensor with Two-Wire Interface. 1323.00/1,000 
LM70CIMMX-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor*. 2800.00/3,500 LM108AH-ND Precision Op Amp*. TO-99-8 6.72 5.32 4.26 
LM71CIMFCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso! 2.20 1.64 1.21 LM111H-ND Voltage Comparator TO-99-8 5.67 4.49 3.60 
LM71CIMFTR-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor... 908.80/1,000 LM111J-8-ND Voltage Comparator 8-CDip 10.15 8.70 7.72 
LM71CISDCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso -LLP 220A et LM113H-ND Reference Diode* ... TO-46 945 8.10 7.19 
LM71CISDTR-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso! -LLP 908.80/1,000 LM117H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 8.06 638 5.11 
LM73CIMK-0CT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor*.. 1.56 116 .86 LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator* 19.50 18.20 16.90 
LM73CIMK-OTR-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor’ 645.12/1,000 LM120H-5.0-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator* . 9.98 855 7.59 
LM73CIMK-1CT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor 1.56 116 .86 LM124AJ-ND Low Power Quad Op Amp 6.93 5.48 4.39 
LM73CIMK-1TR-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor’ 645.12/1,000 LM124J-ND Low Power Quad Op Amp 6.93 5.48 4.39 
LM74CIBP-5CT-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. -microSMD 2.24 «1.67 1.23 LM135AH-ND Precision Temperature Sensor 16.59 14.22 12.61 
LM74CIM-3-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor* 8-SOIC 1.83 1.36 1.01 LM135H-ND Precision Temperature Sensor* 10.08 7.97 639 
LM74CIM-5-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor* 1.83 1.36 1.01 LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* 10.12 867 7.69 
LM75CIM-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor* 2Q6T 68 125 LM136H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 987 7.81 6.26 
LM75CIM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog LM136H-5.0-ND 5V, Reference Diode* . 987 7.81 6.26 
with Two-Wire Interface* 2.26 168 1.25 LM137H-ND .5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator* 945 810 7.19 
LM75CIMX-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog LM139J-ND Low Power Low Offset Quad Comp... 8.40 6.64 5.32 
with Two-Wire Interface. 2125.00/2,500 LM140K-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* 21.45 20.02 18.59 
LM75CIMM-3CT-ND 3.3V, Digital Temperatur LM140K-12-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator® .. 21.45 20.02 18.59 
Watchdog with Two-Wire Interface* Bel iA) alee LM140LAH-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator 8.06 638 5.11 
LM75CIMM-3TR-ND 3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator 7.39 5.85 4.69 
Watchdog with Two-Wire Interface* 947.20/1,000 LM148J-ND Quad 741 Op Amp 7.98 6.31 5.06 
LM75CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM150K STEEL-ND 3A, Positive Adjustable Voltage Regulator* 21.60 20.16 18.72 
Watchdog with Two-Wire Interface* ave iki ales} LM158AH-ND Low Power Dual Op Amp*.. 7.98 631 5.06 
LM75CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM158H-ND Low Power Dual Op Amp*... 5.25 4.15 3.33 
Watchdog with Two-Wire Interface* 947.20/1,000 LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference* . 12.08 10.35 9.18 
LM76CHM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode... 966 7.64 6.12 
Comparator with Two-Wire Interface* 2.50 1.90 1.45 LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator* §.25 415 3.33 
LM77CIM-3-ND 8V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM219J-ND High Speed Dual Comparator. 14-CDip 17.33 14.85 13.17 
Comparator with Two-Wire Interface* 2.26 1.68 1.25 LM224J-ND Low Power Quad Op Amp... i 6.93 5.48 4.39 
LM77CIM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* . 8.04 636 5.10 
Comparator with Two-Wire Interface* 226) 1.6809 1.25) LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* . 6.50 4.35 3.49 
LM77CIMM-3CT-ND 8V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor* .. 273 2.08 1.59 
Comparator with Two-Wire Interface 22 Gme68 en /25) LM234Z-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor* .. Weeoe 27) 92 
LM77CIMM-3TR-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM235AH-ND Precision Temperature Sensor* 10.50 9.00 7.98 
Comparator with Two-Wire Interface 934.40/1,000 LM235H-ND Precision Temperature Sensor* 8.19 648 5.19 
LM77CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference® .. 7.35 5.81 4.66 
Comparator with Two-Wire Interface. 226 680 d25) LM236AH-5.0-ND 5V, Reference Diode* . 735 581 4.66 
LM77CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM236H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 6.30 498 3.99 
Comparator with Two-Wire Interface .. 934.40/1,000 LM239J-ND High Performance Quad Comparator . 840 664 5.32 
LM78LO5ACM-ND 5V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 90 65 47 LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. 2.65 2.02 1.54 
LM78LOS5ACMXCT-ND 5V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC .90 65 47 LM285BYM-ND. Adjustable Micropower Voltage Reference. 2.79 2.08 1.54 
LM78LOSACMXTR-ND__| 5V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 665.00/2,500 LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* . 264 1.96 1.45 
LM78LO5ACZNS-ND 5V, 100mA Positive Regulator* 90 65 47 LM285BYZ-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference* 2.64 1.96 1.45 
LM78LO5IBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulato! 1.10 81 59 LM285BYZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode. 2.64 1.96 1.45 
LM78LO5IBPTR-ND 3-Terminal Positive Regulato 110.25/250 LM285M-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* . 1.28 94 ©68 
LM78LOSITPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator* 1.20 88 64 LM285MXTR-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* . 1083.75/2,500 
LM78LOS5ITPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator* 120.00/250 LM285M-1.2-ND 1.2V, Reference Diode* 1.09 80 58 
LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulator 90 65 47 LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode 1.09 80 58 
LM78L12ACMXTR-ND 12V, 100mA Positive Regulator 538.65/2,500 LM285MX-2.5CT-ND Micropower Voltage Reference Diode 1.09 380/58) 
LM78L12ACZ-ND 12V, 100mA Voltage Regulator 90 65 AT LM285MxX-2.5TR-ND. Micropower Voltage Reference Diode 924.38/2,500 
LM78L15ACM-ND 15V, 100mA Positive Regulator 90 65 47 LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference* . 1.24 91 66 
LM78L15ACMXCT-ND _| 15V, 100mA Positive Regulator*.. 90 65 47 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM285Z-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode* 1.09 80 © 58 LM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 1020.00/2,500 
LM2852-2.5-ND 2.5V, Reference Diode® ..... 1.09 80 58 LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 14-Dip 139 1.02 .74 
LM301AH-ND General Purpose Op Amp* 5.67 449 3.60 LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 1.20 88 64 
LM301ANNS-ND General Purpose Op Amp* 113 8360 LM339MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 1.09 80 58 
LM308AH-ND General Purpose Op Amp* 6.30 4.98 3.99 LM339MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 1.09 8058 
ee Stine RIESE oa a8 a LM339MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 924.38/2,500 
- 5 3 ; LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator* 1.20 88 64 
TSOP SEE amg) +0V. 1.5A Voltage Regulator ashy WIE 1s) LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator* 1.80 1.34 99 
a vonage Compara 10008 mee LM340K-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator* 21.45 20.02 18.59 
see : : : LM340K-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator 21.45 20.02 18.59 
Te ACE ND Wess ee 1.08 seat 3 aot TM340K-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator 79.50 18.20 16.90 
LM314NNS-ND High Performance Voltage Comparator 1.05 77 56 LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator* 8.74 6.91 5.54 
LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* 2 $0T-223 189 141 1.04 LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator* . 8.74 691 5.54 
LM317AEMPTR-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator* SOT-223 779.52/1,000 LM340LAZ-5.0-ND 5Y, 100mA Positive Voltage Regulator tS Oot 00 
7 7 LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator* . 1.13 83.60 
LM317AEMPXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* -SOT-223 1.89 1.41 1.04 +: 
LM317AEMPXTR-ND —_| 3-Terminal Adjustable Regulator* -SOT-223 1559.04/2,000 LM340MP-5.0CT-ND | 5V, 1A Voltage Regulator 161 119 86 
LIM317AH-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 0-39 «7.56 5.98 4.79 LM340MP-5.0TR-ND 5V, 1A Voltage Regulator*........... 559.00/1,000 
LM317AMDT-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 70-252 1.71 127 94 LM340S-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator 174° 129 (96 
LM317AT-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* ... 70-220 1.86 1.38 1.02 LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* 364.00/500 
LM317EMPCT-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator™.. ‘S0T-223. 1.58 1.16 84 LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator* . 174129 96 
LM317EMPTR-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator* -SOT-223 546.00/1,000 LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805) * 174 129 96 
LM317H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 0-39 7.56 598 4.79 LM340T-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7812) 174 129 96 
LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator. 0-39 840 6.64 5.32 LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815) 174 129 96 
LM317HVK STEEL-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator* .. TO-3 21.45 20.02 18.59 LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Voltage Regulator*.. 1.80 1.32 96 
LM317HVT-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator* .. TO-220 3.04 2.26 1.67 LM341T-15-ND 15V, 500mA Voltage Regulator* 1.80320 296: 
res REND : om eles vote Regulator* sae Le 16.90 LM348M-ND Quad 741 Operational Amp*.. 139 1.02 74 
-Terminal Adjustable Regulato : : : LM348NNS-ND Quad 741 Operational Amp* 139 102 74 
LM317LIBPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 108.75/250 LM350AT-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* 3.48 265 2.02 
LM317LICT-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 1.09 80 _—58 LIM350K STEELNS-ND | 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* 0-3 21.60 20.16 18.72 
ee = terial ‘dlustable Regulatp 5a Moe e8 = LM350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* 220. 2.29 1.71 1.26 
5 mi ositive Adjustable Voltag: g' FA x “ a * x 
LM317LMXCT-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* loemmerommecs| | bysconecony Cee ee en oe 2 2 
LM317LMXTR-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 764.75/2,500 * a i ‘ , 
LM317LZNS-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 0-92.90 65.47 Na UUs) row Power Dial Om SOIC Fae aD 
uF OSILVE Atl ced : : : LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (EI ip 143 83 60 
LM317MDTNS-ND 3-Terminal Adjustable Regulator’ TO-252 | 1:73 1:27 192 LM358BPCT-ND Low Power Dual Op Amp... 4.07 iB BG 
LM317S-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* TO-263 2.08 155 1.14 LM358MNS-ND Low Pi Dual Op Amp* 7.08 78 57 
LM317SXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* 70-263 2.08 1.55 1.14 Ow Fower Sua Op: AND : : : 


LM317SXTR-ND 
LM317TNS-ND 


3-Terminal Adjustable Regulator* 
1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* 


435.50/500 
6 


1.38 


1.02 


LM318H-ND High Slew Rate Op Amp* 6.76 5.35 4.29 
LM318M-ND High Slew Rate Op Amp* .. 1.35 99 72 
LM318N-ND High Slew Rate Op Amp* .. 1.39 1.02 74 
LM319AM-ND High Speed Dual Comparator* . 1:84 1.35 98: 
LM319H-ND High Speed Dual Comparator* . 10-5 5.88 4.65 3.73 
LM319M-ND. High Speed Dual Comparator* . ae35) 99 72 
LM319MXTR-ND. High Speed Dual Comparator 1147.50/2,500 

LM319NNS-ND High Speed Dual Comparator* . i Bala alike) 
LM320H-5.0-ND .5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator 0-39 9.01 7.13 5.71 
LM320LZ-5.0-ND 5V, 0.1A Negative Voltage Regulator* . 0-92 1.04 OmmeOS) 
LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator* 0-92 1.04 BLOND 
LM320LZ-15-ND 15V, 0.1A Negative Voltage Regulator* 1.04 Uk ER 
LM320T-12-ND 12V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Reg eZ) eltceumeOy 
LM320T-15-ND 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator* il cee oe Or 
LM321MFCT-ND Low Power Single Op Amp*.. SOT-23-5 86 62 45 
LM321MFTR-ND Low Power Single Op Amp*. SOT-23-5 266.00/1,000 

LM323AK STEEL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator* . TO-3 21.45 20.02 18.59 


LM323K STEELNS-ND 
LM324AMNS-ND 
LM324AMXCT-ND 


5V, 3A Positive Voltage Regulator* .. 
Low Power Quad Op Amp* 
Low Power Quad Op Amp* 


21.45 20.02 18.59 


1.24 
1.24 


1 
aod 


66 
66 


LM324AMXTR-ND 


Low Power Quad Op Amp* 


1051.88/2,500 


LM324ANNS-ND Low Power Quad Op Amp* 14S THOS 276) 
LM324MNS-ND Low Power Quad Op Amp* 1.20 88 64 
LM324MT-ND Low Power Quad Op Amp* 1.84 1.35 .98 
LM324MXCT-ND Low Power Quad Op Amp*. 1.20 88.64 
LM324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp*. 1020.00/2,500 

LM324NNS-ND Low Power Quad Op Amp* 1.35 ae 
LM329DZ-ND 6.9V Precision Zener 100ppm/°C* 5 1.39 1.02 74 
LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator® .... 10-220 1.73 1.27 92 
LM331AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 8-Dip 7.20 5.70 4.57 
LM331N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* -Dip 263 2.00 1.53 
LM333K STEEL-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator* . TO-3 37.05 34.58 32.11 
LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 0-46 6.00 456 3.48 
LM334M-ND. 3-Terminal Adjustable Current Source* SOIC = 1.20 88 64 
LM334MXTR-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 8-SOIC 1020.00/2,500 

LM334SM-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 8-SOIC 2.58 1.96 1.50 
LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 0-92 1.20 88 64 
LM335AH-ND Precision Temperature Sensor* 0-46 7.35 581 4.66 
LM335AM-ND Precision Temperature Sensor* SOIC SSI ETS eo) 
LM335AZNS-ND Precision Temperature Sensor* TO-92 1.71 = 1.27 94 
LM335H-ND Precision Temperature Sensor* 0-46 | 714 5.65 4.53 
LM335M-ND. Precision Temperature Sensor* 8-SOIC = 1.28 94 68 
LM335ZNS-ND Voltage Mode Temperature Sensor* 1.35 99 72 
LM336BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode* . 1.61 119 .86 
LM336BM-5.0-ND 5V Reference Diode* 1.61 1.19  .86 
LM336BZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode* . 1.61 1.19 .86 
LM336BZ-5.0-ND 5V Reference Diode* 1.61 1.19 86 
LM336M-2.5-ND 2.5V Reference Diode* . 98 2 62 
LM336MX-2.5TR-ND 2.5V Reference Diode 828.75/2,500 

LM336M-5.0-ND 5.0V Reference Diode* . 98 262 
LM336Z-2.5NS-ND 2.5V Reference Diode* . 98 iene, 
LM336Z-5.0-ND 5.0V Reference Diode* . 98 2 62 
LM337HVH-ND 500mA Negative Adjustable Regulator High Voltage* 963 825 7.32 
LM337HVK STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator High Voltage*.. o 21.75 20.30 18.85 
LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator* . OT-223 1.86 1.38 1.02 


LM337IMPTR-ND 
LM337K STEEL-ND 


1A Negative Adjustable Voltage Regulator* . “SOT-223 


1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator 


768.00/1,000 
29.25 27.30 25.35 


LM337LM-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator 98 di ky 
LM337LMXCT-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator 98 UE #2 
LM337LMXTR-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator’ 828.75/2,500 

LM337LZ-ND. 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator 98 72S? 
LM337TNS-ND. 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator’ ath aleve Walch 
LM338K STEEL-ND 5A Adjustable Positive Regulator* 36.00 33.60 31.20 
LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator* 254 1.89 1.40 
LM339AMXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Qu 1.20 88 64 


LM358MXCT-ND 
LM358MXTR-ND 
LM358NNS-ND 


Low Power Dual Op Amp*. 
Low Power Dual Op Amp*. 
Low Power Dual Op Amp*. 


1085 78) 57 
798.00/2,500 
1.09 80 .58 


LM359M-ND Dual, High Speed Prog. Current Mode (Norton) Amp*. 2.80 2.13 1.63 
LM359N-ND High Speed Norton Op Amp* 2.98 2.27 1.73 
LM360H-ND High Speed Differential Comparato! ye ZI) Sisk) 
LM360M-ND High Speed Differential Comparator 438 3.33 2.54 
LM360N-ND High Speed Differential Comparator* 4.38 3.33 2.54 
LM361M-ND High Speed Differential Comparator* 2.98 2.21 1.64 
LM361N-ND High Speed Differential Comparator* 3.03 230 1.76 
LM380N-ND 2.5W Audio Power Amplifier* 158 #118 87 
LM380N-8-ND 2.5W Audio Amplifier* aS i) 88 
LM384N-ND 5W Audio Amplifier* 1.74 1.29 96 
LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Reference*. 1.13 83.60 
LM385BM-1.2-ND 1.2V Reference Diode 150ppm/°C* 1.31 97 70. 
LM385BMX-1.2TR-ND 1.2V Reference Diode 150ppm/°C.. “SOIC 1115.63/2,500 

LM385BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode 150ppm/°C* “SOIC 1.31 97 = .70 
LM385BMX-2.5TR-ND | 2.5V Reference Diode 150ppm/°C* “SOIC 1115.63/2,500 

LM385BXM-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference Diode “SOIC 2.90 221 1.69 
LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode* 2.98 2.22 1.64 
LM385BXZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode 30ppm/°C* 2.98 2.21 1.64 
LM385BYM-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference Diode* 2.42 1.80 1.33 
LM385BYZ-1.2-ND 1.2V Precision Voltage Reference 50ppm/°C.. 2.39 1.78 1.31 
LM385BYZ-2.5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 50ppm/°C: 2.39 1.78 1.31 
LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode* 2.39) e780 aleail 
LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode 1.13 83 60 
LM385BZ-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode* TO-92 1.39 1.02 .74 
LM385BZ-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode® .... 1.39 1.02 14 
LM385M-ND. Adjustable Voltage Reference Diode* 1.08 Bk elt 
LM385MXTR-ND Adjustable Voltage Reference Diode* 798.00/2,500 


LM385M-1.2-ND 
LM385MX-1.2CT-ND 
LM385MX-1.2TR-ND 
LM385M-2.5-ND 


1.2V, Voltage Reference Diode* 
1.2V, Voltage Reference Diode* 
1.2V, Voltage Reference Diode* 
2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C*. 


1.04 1S 5S 
1.04 1S 5S 


LM385MX-2.5TR-ND 
LM385M3-2.5CT-ND 
LM385M3-2.5TR-ND 
LM385M3X-1.2CT-ND 
LM385M3xX-1.2TR-ND 


2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C*. 
2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* 
2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* 
1.2V, Micropower Voltage Reference Diode* 
1.2V, Micropower Voltage Reference Diode* 


LM385M3X-2.5CT-ND 
LM385M3X-2.5TR-ND 
LM385Z-ND 
LM385Z-1.2NS-ND 
LM385Z-2.5NS-ND 


2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* 
2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* 
Adjustable Voltage Reference Diode* .... 
1.2V, Voltage Reference Diode* 
2.5V, Voltage Reference Diode* 


764.75/2,500 
1.04.75 55 
764.75/2,500 
143° 1.05 .76 
494.00/1,000 
143° 1.05 .76 
1453.50/3,000 
143° 1.05 .76 
1453.50/3,000 
1.08 e030 
5991 272) 52 
6990 27252 


LM386M-1-ND Low Voltage Audio Power Amp* 1.05 7 7iOo: 
LM386N-1-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V* 1.09 80 58 
LM386N-3-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=9V* 1.01 Je 
LM386N-4-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=16V 1.01 75 (54 
LM392M-ND Single Op Amp and Comparator* ire leer Ee 
LM392MXTR-ND Single Op Amp and Comparator 1687.50/2,500 

LM392N-ND Op Amp and Comparator* .. 1.80 134 99 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltag pi 94 69 50 
LM393MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* 94 69 50 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* 796.88/2,500 

LM393NNS-ND Dual Comparator* .. 1.09 80 6.58 
LM394CH-ND Super Matched NPI 10.92 9.36 8.30 
LM395T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transistor 3.48 265 2.02 
LM431ACM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* “SOIC .90 65 47 
LM431ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 538.65/2,500 

LM431ACM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* .90 (ay Le 
LM431ACM3XTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 798.00/3,000 

LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* .90 65 47 
LM431AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 86 62 45 
LM431AIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 266.00/1,000 

* RoHS Compliant (Continued) 
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National 


Semiconductor 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator Mia 56 =©.40 LM1085!T-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator* 2.98 2.21 1.64 
LM431AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 565.25/2,500 LM10851T-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator 2.98 2.21 1.64 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, Ind. Temp. atte 56 40 LM1086CS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* 245 1.82 1.35 
LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 95 69 50 LM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator* .. 0-263 245 182 1.35 
LM431BCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 90 65 47 LM1086CS-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator* BEG iG) alsk) 
LM431BCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 280.00/1,000 LM1086CS-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* 2.45 1.82 1.35 
LM431BCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 90 65 7 LM1086CS-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator* . 245 1.82 1.35 
LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 86 62 45 LM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.54 LDO Positive Regulator 0-220 242 180 1.33 
LM431BIM3CT-ND. Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 90 65 AT LM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator* 0-220 2.42 1.80 1.33 
LM431BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 280.00/1,000 LM1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator 0-220 242 180 1.33 
LM431BIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 LM1086CT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator* . 0-220 242 180 1.33 
LM431CCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 1.09 80 58 LIM1086IS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positi 0-263 2.42 1.80 1.33 
LM431CCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 377.00/1,000 LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* 0-263 2.42 1.80 1.33 
LM431CCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 1.09 80 .58 LIM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator* . 0-263 2.42 1.80 1.33 
LM431CIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 1.20 88 64 LM1086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* 0-220 242 180 1.33 
LM431CIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator Tha CTAEEZO LM1086IT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 
LM431CIM3TR-ND. Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 455.00/1,000 LIM1086IT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* 2.42 1.80 1.33 
LM431CIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 1.20 88 64 LIM1086IT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator... 242 1.80 1.33 
LM555CM-ND Timer* 1.35 99 72. LM1117DT-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator’ a6) weed 94 
LM555CMXCT-ND Timer* 1.35 ISO eT: LM1117DT-2.5-ND 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.76 130 94 
LM555CMXTR-ND Timer* 1147.50/2,500 LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 1.76 #130 94 
LM555CMMCT-ND Timer* ag p30 eG LM1117DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.76 130 94 
| imer* LM1117DT-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator* 1.76 130 94 
ee dime 1.46 ae ae LIV1117DTX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator. 4498.13/2,500 
LMS56CM-ND Dual Timer* 184. 135 «= 98 LM1117IDT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.76 1.30.94 
q i LM1117IDT-5.0-ND 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.76 130 94 
Rec EEN Dual Time Te ake LNH117IMP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 135 99 72 


LM1117IMP-ADJTR-ND 
LM1117IMP-3.3CT-ND 
LM1117IMP-3.3TR-ND 


Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 
3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 
3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 


468.00/1,000 
1.35 BE) th 
468.00/1,000 


LM1117IMP-5.0CT-ND 
LM1117IMP-5.0TR-ND 
LM1117MP-ADJCT-ND 
LM1117MP-ADJTR-ND 
LM1117MP-1.8CT-ND 


5.0V, 800mA LDO Linear Regulator*. 
5.0V, 800mA LDO Linear Regulator*. 
Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 
Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 
1.8V, 800mA LDO Linear Regulator*. 


1.35 Soe. 
468.00/1,000 

1.35 BE) th 

468.00/1,000 

1.35 BE) th 


LM1117MP-1.8TR-ND 
LM1117MP-2.85CT-ND 
LM1117MP-2.85TR-ND 
LM1117MP-3.3CT-ND 
LM1117MP-3.3TR-ND 


1.8V, 800mA LDO Linear Regulator*. 
2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 
2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 
3.3V, 800mA LDO Regulator* 
3.3V, 800mA LDO Regulator* 


468.00/1,000 
1.35 Be) te 

468.00/1,000 
1.35 Beye 

468.00/1,000 


LM1117MP-5.0CT-ND 
LM1117MP-5.0TR-ND 


5V, 800mA LDO Linear Regulator 
5V, 800mA LDO Linear Regulator* 


1.35 Cee 
468.00/1,000 


LM556CN-ND Timer® .... 164 1.22 91 
LM565CN-ND Phase Lock Loop* . 2.06 153 1.13 
LM567CM-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* . 8-SOIC 1.74 1.29 96 
LM567CMXTR-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* . 8-SOIC 1530.00/2,500 

LM567CN-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* . 8-Dip 1.74 129 96 
LM611CM-ND Op Amp and Adjustable Reference 14-SOIC 2.23 1.66 1.23 
LM611IM-ND Op Amp and Adjustable Reference* 14-SOIC 251 187 1.38 
LM613IWM-ND Dual Op Amp, Dual Comparator and Adj. Reference 16-SOIC 3.13 2.38 1.82 
LM614CWM-ND Quad Op Amp with Adjustable Reference. 16-SOIC 2.70 2.06 1.57 
LM628N-6-ND. Precision Motion Controller, 6MHz* 28-Dip 30.00 28.00 26.00 
LM628N-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz* 28-Dip 47.85 44.66 41.47 
LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz* 24-SOIC 30.00 28.00 26.00 
LM629M-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz* 24-SOIC 47.85 44.66 41.47 
LM629N-6-ND. Precision Motion Controller, 6MHz* 28-Dip 30.00 28.00 26.00 
LM629N-8-ND. 8-Bit PWM Motion Controller* . ip 47.85 44.66 41.47 
LM675T-ND Power Operational Amplifier* 5.85 445 3.40 
LM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator .T0-100-10 6.24 494 3.96 
LM723CNNS-ND Precision Voltage Regulator® ........ 14-Dip 1.16 86 62 
LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator* .T0-100-10 5.67 449 3.60 
LM725CH-ND Instrumentation Op Amp* .T0-99-8 567 449 3.60 
LM725CN-ND Instrumentation Op Amp* 8-Dip 3.05 2.32 1.77 
LM741CH-ND 18V, High Performance Op Amp*.. .T0-99-8 6.05 479 3.84 
LM741CNNS-ND 18V, High Performance Op Amp*. -Dip 95 69.50 
LM741H-ND High Performance Op Amp High Temp .70-99-8 5.25 415 3.33 
LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* SOT-23 99 Te ky 
LM809M3-2.63TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V SOT-23 308.00/1,000 

LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V SOT-23 99 Ue by 
LM809M3-2.93TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V SOT-23 308.00/1,000 

LM809M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V SOT-23 99 TED EP 
LM809M3-3.08TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V SOT-23 308.00/1,000 

LM809M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V SOT-23 99 Ue ky 
LM809M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V SOT-23 308.00/1,000 

LM809M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V SOT-23 84 61 A4 
LM809M3-4.38TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V SOT-23 308.00/1,000 

LM809M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V SOT-23 99 Te by 


LM809M3-4.63TR-ND 
LM810M3-2.63CT-ND 
LM810M3-2.63TR-ND 


SOT-23 
SOT-23 
SOT-23 


3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 
3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 
3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 


84 


308.00/1,000 
61 44 
308.00/1,000 


LM810M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V SOT-23 99 Ti eye 
LM810M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V SOT-23 308.00/1,000 
LM810M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V* SOT-23 99 712 152) 
LM810M3-3.08TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V SOT-23 308.00/1,000 
LM810M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V SOT-23 99 12 52 
LM810M3-4.00TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V SOT-23 308.00/1,000 
LM810M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V SOT-23 99 712 52 
LM810M3-4.38TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* SOT-23 308.00/1,000 
LM810M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V SOT-23 99 AP 52 
LM810M3-4.63TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V SOT-23 308.00/1,000 
LM828M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-5 1.24 91 66 


LM828MS5TR-ND 


Switched Capacitor Voltage Converter* 


429.00/1,000 


LM828M5XTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter .. 1262.25/3,000 
LM833M-ND Dual Audio Op Amp* 1.05 elite) 250) 
LM833MXTR-ND Dual Audio Op Amp* 892.50/2,500 
LM833MMCT-ND Dual Audio Op Amp* 1.09 80 58 
LM833MMTR-ND Dual Audio Op Amp* 377.00/1,000 
LM833NNS-ND Dual Audio Op Amp* 1.09 80 58 
LM837M-ND. Low Noise Quad Op Amp 1G (a ome Oe) 
LM837MXCT-ND Low Noise Quad Op Amp* 167 125) 292) 
LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp* 1687.50/2,50! 
LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp* Awl 27 94 
LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circuit 2.68 2.04 1.56 
LM1036N-ND Dual DC Operational Tone/Volume/Balance Circuit. 275 2.09 1.60 
LM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator 3.15 240 1.83 
LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator* 3.15 240 1.83 
LM10841S-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator* 3.15 240 1.83 
LM10841S-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator* . 3.15 240 1.83 
LM1084IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulator 3.13 2.38 1.82 
LM10841T-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator* 3.13 2.38 1.82 
LM10841T-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator* 3.13 2.38 1.82 
LM10841T-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator* . 3.13 2.38 1.82 
LM10851S-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A Low Dropout Positive Regulator* 3.01 2.24 1.65 
LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator* 3.01 2.24 1.65 
LM10851S-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator* 3.01 2.24 1.65 
LM10851S-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* . 3.01 2.24 1.65 
LM10851SX-12CT-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* . 3.01 2.24 1.65 
LM1085!SX-12TR-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* . 630.50/500 
LM1085IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A LDO Positive Regulator’ 2.98 2.21 1.64 
LM10851T-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator* 2.98 2.21 1.64 


LM1117MPX-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.57 114 83 
LM1117MPX-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator*. 907.40/2,000 
LM1117MPX-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.35 2O9N eve) 
LM1117MPX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 907.40/2,000 
LM1117MPX-5.0CT-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator* 1.35 i lh 
LM1117MPX-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator* 907.40/2,000 
LM1117S-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 1.74 129 96 
LM1117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 1.67 1.25 92 
LM1117T-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . TCT: 2592) 
LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 67) 25592) 
LM1117T-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator* 167 1.25 92 
LM1246AAC/NA-ND 150MHz, l2C Compatible RGB Preamp* 3.45 263 2.01 
LM1269DNA-ND 110MHz, 12C Compatible RGB Video Amp System* . 2.73 2.03 1.50 
LM1269NA-ND 110MHz, 12C Compatible RGB Video Amp System* . 2.60 1.94 1.43 
LM1458M-ND Dual Op Amp* 1.09 160) 58) 
LM1458MXCT-ND Dual Op Amp* 1.09 60) 58 
LM1458MXTR-ND Dual Op Amp* 924.38/2,500 
LM1458NNS-ND Dual Op Amp* : 1.20 88.64 
LM1572MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator* -16-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
LM1572MTC-5.0-ND 5V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator* -16-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
LM1572MTC-ADJ-ND Adj., 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator. -16-TSSOP 2.93 2.23 1.70 
LM1770SMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller OT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM1770SMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. OT-23-5 972.80/1,000 
LM1770TMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. OT-23-5 236 1.75 1.30 
LM1770TMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. OT-23-5 972.80/1,000 
LM1770UMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. OT-23-5 236 1.75 1.30 
LM1770UMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. OT-23-5 972.80/1,000 
LM1771SMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 2.92 217 1.60 
LM1771SMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 1036.80/1,000 
LM1771TMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 2.92 217 1.60 
LM1771TMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller. 8-MSOP 1036.80/1,000 
LM1771UMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 2.92 217 1.60 
LM1771UMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller*. 8-MSOP 1036.80/1,000 
LM1881MXTR-ND Video Synchronous Separator* . “SOIC 3656.25/2,500 
LM1881N-ND Video Synchronous Separator* . i 2.93 2.23 1.70 
LM1894M-ND Dynamic Noise Reduction Syste: 239) 1.78) ail 
LM1949N-ND. 476Kbytes, Injector Drive Controller A Soo cill2.00. 
LM1971M-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute “SOIC 3.04 2.26 1.67 
LM1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute*...... 20-SOIC 4.25 3.23 2.47 
LM1973M-ND MicroPot™ 3-Ch. 76dB Audio Attenuator with Mute’ 20-SOIC 2255.40/1,000 
LM2422TE-ND Mono 220V, 3-Channel, 30MHz CRT DTV Driver* TO-220-11 8.04 636 5.10 
LM2445TA-ND Monolithic Triple 7.5ns CRT Driver... i T0-220-9 2:85 212 1.57 
LM2451TB-ND Mono 220V, 3-Ch., 12MHz CRT DTV Driver’ TO-247-15 4.33 3.29 2.51 
LM2463TA-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver® .... TO-220-11 6.07 480 3.85 
LM2469TA-ND Monolithic Triple 9nS High Gain CRT Driver . 0-220-9 2.70 2.01 1.48 
LM2480NA-ND 80V Triple Bias Clamp* ..... .8-Dip 161 119 86 
LM25005MH-ND 42V, 2.5A Buck Switching Regulator* .20-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM25007MMCT-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-MSOP 3.09 2.30 1.70 
LM25007MMTR-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator* 1277.44/1,000 
LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module® ..... 1.89 1.41 1.04 
LM2574HVM-ADJ-ND SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Voltage Regulator’ 3.63 276 2.11 
LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Volt. Regulator*.....14-SOIC 3.63. 2.76 2.11 
LM2574HVM-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* = 3.63. 2.76 2.11 
LM2574HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Volt. Regulator 3.63 2.76 2.11 
LM2574HVN-ADJ-ND Adjustable Voltage 500mA Buck Switch Regulator* 485 369 282 
LM2574HVN-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Voltage Regulator* 485 369 2.82 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator*.. 485 3.69 2.82 
LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator* 485 3.69 2.82 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Buck Switch Regulator* 2.60 1.94 1.43 
LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 2.60 1.94 1.43 
LM2574MX-5.0TR-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator 1075.20/1,000 
LM2574M-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator* 2.60 1.94 1.43 
LM2574MX-ADJTR-ND__| Adjustable 500mA Buck Switch Regulator 14-SOIC 1075.20/1,000 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Buck Switch Regulator*. 260 1.94 1.43 LM2590HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 2.60 1.94 1.43 Buck Voltage Regulator. ..10-220-7 5.38 4.09 3.12 
LM2574N-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator’ 2.60 1.94 1.43 LM2590HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574N-15-ND. 15V, 500mA Buck Switch Regulator* ... 2.60 1.94 1.43 Buck Voltage Regulator. ..10-220-7. 5.38 84.09 3.12 
LM2575HVM-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 448 341 2.60 LM2591HVS-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulato 448 3.41 2.60 Buck Voltage Regulator* ..10-263-5 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVN-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator® ............... 448 341 2.60 LM2591HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVS-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* .. T0-263-5 448 3.41 2.60 Buck Voltage Regulator* ..T0-263-5 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Reg.* .........T0-263-5 448 341 2.60 LM2591HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* ....T0-263-5 4.48 3.41 2.60 Buck Voltage Regulator* ..T0-263-5 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVS-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* .. TO-263-5 4.48 341 2.60 LM2591HVT-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVS-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* 448 341 2.60 Buck Voltage Regulator* ..10-220-5 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVT-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 5.20 3.96 3.02 LM2591HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator. 5.20 3.96 3.02 Buck Voltage Regulator* ..T0-220-5 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator, High Voltage*. 5.20 3.96 3.02 LM2591HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator 5.20 3.96 3.02 Buck Voltage Regulator* 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVT-15-ND 15V, 1A Buck Switch Regulator* . 5.20 3.96 3.02 LM2592HVS-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 450kHz, OA, 
LM2575M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Bu 2.63 2.00 1.53 Buck Voltage Regulator* .. 6.10 4.64 3.54 
LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 2.63 2.00 1.53 LM2592HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* 2.63 2.00 1.53 Buck Voltage Regulator. i 6.10 464 3.54 
LM2575M-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator....... 263 2.00 1.53 LM2592HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 3.43 2.61 1.99 Buck Voltage Regulator* .. 6.10 4.64 3.54 
LM2575N-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 3.43 2.61 1.99 LM2592HVT-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® P. 
LM2575N-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator 3.43 2.61 1.99 Buck Voltage Regulator* 6.10 464 3.54 
LM2575S-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* 2:90 dle) LM2592HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Reg.* 2.90 2.21 1.69 Buck Voltage Regulator* .. 6.10 464 3.54 
LM2575S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* . 2.90 2.21 1.69 LM2592HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Pi 
LM2575S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* 290 221 1.69 Buck Voltage Regulator* ..10-220-5 610 4.64 3.54 
LM2575T-ADJNS-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 258 1.96 1.50 LM2593HVS-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 450kHz 2A, 
LM2575T-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Switch Regulator* ..... 2.58 1.96 1.50 Buck Voltage Regulator* TO-263-7 5.38 4.25 3.41 
LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 258 1.96 1.50 LM2593HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575T-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator 258 1.96 1.50 Buck Voltage Regulator. .. 10-263-7. 5.38 §=94.25 3.41 
LM2575T-15-ND 15V, 1A Buck Switch Regulator* .. 2:58 71:96) 71:50) LM2593HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2576HVS-ADJ-ND Adjustable 3A Buck Switch Regulator* 5.85 445 3.40 Buck Voltage Regulator* .. 10-263-7. 5.38 «64.25 3.41 
LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg.* 5.85 445 3.40 LM2593HVT-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2576HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator* . 5.85 445 3.40 Buck Voltage Regulator* .10-220-7 5.38 4.25 3.41 
LM2576HVT-ADJ-ND Adjustable 3A Buck Switch Regulator* 5.85 445 3.40 LM2593HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg.* 5.85 445 3.40 Buck Voltage Regulator. ..10-220-7, 5.38 894.25 3.41 
LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Buck Regulator High Voltage* 5.85 445 3.40 LM2593HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Buck Regulator High Voltage* 5.85 445 3.40 Buck Voltage Regulator. ..10-220-7 5.38 4.25 3.41 
LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Buck Regulator High Voltage* 5.85 445 3.40 LM2594HVM-ADJ-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2576S-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator* 3.20 244 1.86 Buck Voltage Regulator* ~8-SOIC 4.63 3.52 2.69 
LM2576S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg. * .. 3.20 244 1.86 LM2594HVM-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2576S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator* .... T0-263-5 3.20 244 1.86 Buck Voltage Regulator* .. 463 3.52 2.69 
LM2576S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator* .. TO-263-5 3.20 2.44 1.86 LM2594HVM-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 
LM2576S-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator* .. T0-263-5 3.20 2.44 1.86 Buck Voltage Regulator* 463 3.52 2.69 
LM2576T-ADJNS-ND Adjustable 3A Buck Voltage Regulator* 3.20 2.44 1.86 LM2594HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2576T-3.3NS-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg.* TO0-220-5 3.20 244 1.86 Buck Voltage Regulator* : 4.63 3.52 2.69 
LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Buck Switch Regulator*....... TO0-220 3.20 2.44 1.86 LM2594HVN-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, 
LM2576T-12-ND 12V, 3A Buck Simple Switch Regulator* . TO-220 3.20 244 1.86 Buck Voltage Regulator* é 463 3.52 2.69 
LM2576T-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage equator: T0-220-5 3.20 244 1.86 LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator* 5.57 440 3.53 Buck Voltage Regulator. 463 3.52 2.69 
LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator* 5.57 440 3.53 LM2594HVN-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2577N-12-ND 12V, 3A Step-Up Switch Regulator* 5.57 440 3.53 Buck Voltage Regulator* 4.63 3.52 2.69 
LM2577N-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulator* 5.57 4.40 3.53 LM2594HVN-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2577S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator* 5.57 440 3.53 Buck Voltage Regulator. 463 3.52 2.69 
LM2577S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator* .. TO-263-5 5.57 4.40 3.53 LM2594M-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2577S-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator* .. TO-263-5 5.57 440 3.53 Buck Voltage Regulator* OS) RRP leas 
LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulator* . 557 440 3.53 LM2594M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.: 5A, 
LM2577T-12-ND 12V, 3A Step-Up Switch Regulator* 557 Al al53 Buck Voltage Regulator* if alts spe lyre 
LM2577T-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulator* 5.57 440 3.53 LM2594M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2578AM-ND 750mA Switching Regulator* 3.03 2.30 1.76 Buck Voltage Regulator* 3105) 2:32)" 1771 
LM2578AN-ND 750mA Switching Regulator* 3.03 2.30 1.76 LM2594M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 
LM2585S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator* .. 6.32 5.00 4.01 Buck Voltage Regulator* s 3.05 232 1.77 
LM2585S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator... 6.32 5.00 4.01 LM2594MX-5.0TR-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A , 
LM2585S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator* .. 632 5.00 4.01 Buck Voltage Regulator. : 3812.50/2,500 
LM2585S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator* 6.32 5.00 4.01 LM2594N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, T5OKHZ, 0. 5A, 
LM2585T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Voltage Reg.* 6.32 5.00 4.01 Buck Voltage Regulator* ! 3.05 2.32 1.77 
LM2585T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulato! 6.32 5.00 4.01 LM2594N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2585T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator* ... 6.32 5.00 4.01 Buck Voltage Regulator* Cl0beereses tenn 
LM2585T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator®.... 6.32 5.00 4.01 LM2594N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kH2z, 0.5A, 
LM2586S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD* 653 5.17 4.14 Buck Voltage Regulator* 3.05 2.32 1.77 
LM2586S-3.3-ND 3.3V SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD . 6.53 517 4.14 LM2594N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2586S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD*. 6.53 517 4.14 Buck Voltage Regulator* Wa VRP ans 
LM2586S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD* 6.53 517 4.14 LM2595S-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2586T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD* 653 517 414 Buck Voltage Regulator* ..10-263-5 3.85 2.93 2.24 
LM2586T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD 653 517 4.14 LM2595S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2586T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD 653 5.17 4.14 Buck Voltage Regulator* .10-263-5 3.85 2.93 2.24 
LM2586T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD* 653 5.17 4.14 LM2595S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2587EVAL-ND Evaluation Board for LM2587... 43.80 _— _- Buck Voltage Regulator* .. 10-263-5 3.85 2.93 2.24 
LM2587S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Reguiator*. 8.32 658 5.27 LM2595S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2587S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulato 8.32 658 5.27 Buck Voltage Regulator* ..10-263-5 3.85 2.93 2.24 
LM2587S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* .. 8.32 658 5.27 LM2595T-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2587T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* .. 8.32 6.58 5.27 Buck Voltage Regulator*.. 0-220 3.85 2.93 2.24 
LM2587T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulato! 8.32 6.58 5.27 LM2595T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2587T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 8.32 658 5.27 Buck Voltage Regulator* ..T0-220-5 3.85 «2.93 2.24 
LM2587T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 8.32 658 5.27 LM2595T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2588S-ADJ-ND Adj. Volt. 5A SIMPLE SWITCHER®, Flyback Regulator* 899 7.11 5.70 Buck Voltage Regulator* 3.85 2.93 2.24 
LM2588S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 8.99 7.11 5.70 LM2595T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2588S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 8.99 7.11 5.70 Buck Voltage Regulator* 3.85 2.93 2.24 
LM2588S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 8.99 7.11 5.70 LM2596S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2588T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* .. 8.99 7.11 5.70 Buck Voltage Regulator* 463 3.52 2.69 
LM2588T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 8.99 7.11 5.70 LM2596S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2588T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator’ 8.99 7.11 5.70 Buck Voltage Regulator* . 463 3.52 2.69 
LM2590HVS-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, LM2596S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz 3A, 
Buck Voltage Regulator* ... 5.38 4.09 3.12 Buck Voltage Regulator* 463 3.52 2.69 
LM2590HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, TA, LM2596S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 
Buck Voltage Regulator. A 5.38 4.09 3.12 Buck Voltage Regulator* 463 3.52 2.69 
LM2590HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A. LM2596SX-5.0TR-ND 5V, Power Converter 150kHz 3A Buck Voltage Regulator 1179.38/500 
Buck Voltage Regulator* ... 5.38 4.09 312 LM2596T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2590HVT-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Regulator* 463 3.52 2.69 
Buck Voltage Regulator* ... 5.38 4.09 3.12 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2596T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2636M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller* 20-SOIC 3.40 259 1.98 
Buck Voltage Regulator* ... ... T0-220-5 4.63. 3.52 2.69 LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller*....20-TSSOP 3.40 2.59 1.98 
LM2596T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution* 24-SOIC 448 341 260 
Buck Voltage Regulator* ... 463 3.52 2.69 LM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution .. 24-SOIC 448 341 2.60 
LM2596T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase PWM Controller............24-SOIC_ 6.05 4.60 3.51 
Buck Voltage Regulator* ... 4.63 3.52 2.69 LM2640MTC-ADJ-ND | Dual Adj. Buck Switching Power Supply 
LM2597HVM-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0: 5A, Controller, Switching Freq. 200kHz* 28-TSSOP 6.78 5.37 4.30 
Buck Voltage Regulator* ... 475 361 2.76 LM2641MTC-ADJ-ND Dual Adj. Buck Switching Power Supply 
LM2597HVM-3.3-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, Controller, Switching Freq. 300kH .28-TSSOP 7.14 5.65 4.53 
Buck Voltage Regulator* 475 361 2.76 LIM2642MTC-ND 2-Phase Sync. Buck Switching Cont .28-TSSOP_ 3.90 2.97 2.27 
rs cat co: ead 
is a zs a ual sync. Buck Regulator. - S 
LM2597HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. A, LM2647LQTR-ND Dual Sync. Buck Regulator* '8-LLP 2280.60/1,000 
Buck Voltage Regulator. . ATS) 361) 12:76 LM2647MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator* 28-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
LM2597HVN-ADJ-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2650EVAL-ND Evaluation Board for LM2650X .ccscscseveeueoerveeaneneesee So — = 
Buck Voltage Regulator. s 4.75 3.61 276 LM2650M-ADJ-ND Synchronous Buck DC-DC Converter 24-SOIC 7.27 5.75 4.61 
a Ween eele 475361 276 | [uossitcr end |18V.1SA HighEfceney Syne Switching Reguator®., TSSOP 400 304 232 
: 5 - -1.8- .8V, 1.54, High Efficiency Sync. Switching Regulator*... 16- A i f 
LM2597HVN-5.0-ND wi vt eae Power Converter, 150kHz, 0.5A, ie shee LM2651MTC-2.5-ND 2.5V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*...16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
uck Voltage Regulator. . . . LM2651MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*...16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
OO ie I Reed 
5 8 -ADJ- \j. 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*..... 16- i i f 
vcorosno aeons aOR Pe an | ees” [ihc ed iter mB op 
ss 2 3 ‘a ual sync. Buck Regulator Controller..... wae 4 ie a 
LM2597M-3.3-ND aa ies SWITCHER Power Converter, 150kHz, 0. 5A ae aes LIM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter* 8-SOIC 2.05 1.52 1.13 
uck Voltage Regulator o ; 87 2. LM2661M-ND {00mA, Switched Capacitor Converter with Shutd SOIC 2.05 152 1.13 
LM2597M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LY BCCaN EB Switched Capacitor Vollage Converter”... BG lea alge 
Buck Voltage Regulator* ... d 3.78 287 2.19 LM2663M-ND Switched Capacitor Voltage Converter* .... 264 1.96 1.45 
LM2597M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER@ Power Converter, 150kHz, 0.58, LM2664M6CT-ND Switched Capacttot Voltage Conver. 91% Eff. 1.28 94 68 
Buck Voltage Regulator* 3.78 2.87 2.19 LM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. * “442.00/1,000 
LM2597N-ADJ-ND na Vole Rede Power Converter, 150kHz, 0.5A, Bente eer LM2665M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. * 135 #99 «72 
ime 7 : 4 : LM2665M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff.* 468.00/1,000 
LM2597N-3.3-ND seer haa Converter, 150kHz, 0.5A, Bee LM2670S-ADJ-ND a Shue SWITCHER High Efficiency 3A Buc ee es 
LM2597N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, WMEESAaND 3.3V. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck : ae 
Buck Voltage Regulator. “ 3.78 2.87 2.19 Voltage Regulator with Sync.*.... 4.70 358 2.73 
[M2597N-12-ND TOV, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, IMO6705-5.0-ND BV, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
LM2598S-ADJ-ND Ady SIMPLE SWITCHER Power Gonverir 0k TA er ae Voltage Regulator with Syn... STO seb 278 
sae Buck Voltage RegUlatOr™ onscreen 445 3.39 259 eilce7s=12-N0 cee Rear 470 458 2.73 
LM2598S-3.3-ND Gaeta a ieee ta Power Converter, 1S0kHz, 1A, Fu ei oe LM2670SD-3.3CT-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
ge Keg s S S Voltage Regulator with Sync. 470 358 2.73 
Seta) an foe eae 1S0kHz, 14, Buck He sae RS [M2670SD-3.3TR-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
Oliage Neg uiator : : : Voltage Regulator with Sync. 625.10/250 
MESES ee ND 12V, SIMPLE SWITCH LM2670SD-5.0CT-ND —_| 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
Buck Voltage Regulator. . 445 3.39 2.59 } Voltage Regulator with Sync. 14-LLP 470 358 273 
LM2598T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, LM2670SD-5.0TR-ND | SV, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck ; Ba 
[M2598T-3.3-ND sat SNP Suara C T50KHz, 1A, setae vorfage eau atOn WRNSVN ey 
HEISE Buck Voltage Regulator owar-Gonverter, 150KHz, AiG ee: BE LM2670SD-12CT-ND 1, SIMPLE SWITOHER® High Efficiency 3A Buck ee 
spn 2 ; 3 E oltage Regulator with Sync.... : i i 
E2538 ONE Pa eeValE REGIE Power Converter, 150kHz, 1A, Ave Say LM2670S0-2TR-ND__ | 12¥, SIMPLE SWITCHER® Hh Eiiency 3A Buck ater 
HE oltage Regulator with Sync.... i 
WEEE iN Hvala regia Power Converter, 1S0kHz, 1A, (aa aha ase LM2670SD-ADJCT-ND | Ad, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
[M2599S-ADJ-ND Ad. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, voltage Reguiator wih SYNC. BLUES TS 
ae Valtage Reqilatar® eh aot Beh [M2670SD-ADJTR-ND | Ad., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
LM2599S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, hee Voltage Regulator with Sync.*... + 4-LLP 625.10/250 
Buck Voltage Regulator*- ‘ me AOR BER 70T-ADJ-ND Adj, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buc —... 
LM2599S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, eguiatar with Sync. * ... 220-7 EO oem 
Buck Voltage Regulator. Re AGT BER LM2670T-3.3-ND 334, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck vo207 
[M2599S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150KHz, 3A, RET ay a SWATHER@ Hi SER ETLATG : a 
Buck Voltage Regulator® ... : 513 3.90 2.98 A Regulator with Sync. * Ign eificiency 3A Buc nei) AEA DRA 
EM2599 :ADSND Paik VolEc: Renita Power Converter, 150KH, 3A, me FON OER LM2670T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
LM2599T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Regulator with Sync e1OSS R278 
Buck Voltage Regulator* 549 390 2.98 LIM2671LD-ADJCT-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
ara - = = = Voltage Regulator a 3.28 2.49 1.90 
ESS FeoH Ly BY SIMPLE SWITCHER Per Converter, 150K, 3A, ee) BEN AER [M2671LD-ADJTR-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
-49-| ‘ i : Voltage Regulator tad 1650.60/1,000 
EEA Tid Vis Bede. Power Converter, 160K, 3A, Bea Aor Ben LM2671LD-3.3CT-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
LM2611AMFCT-ND | 1.4MHz Cuk Converter* 3.05 232 1.77 Voltage Regulator. SH B68) el 


LM2611AMFTR-ND 
LM2611BMFCT-ND 
LM2611BMFTR-ND 
LM2612ABPCT-ND 


1.4MHz Cuk Converter* 
1.4MHz Cuk Converter* 
1.4MHz Cuk Converter* 
400mA Sub-Miniature, Programmable, 


1537.20/1,000 


2.63 


2.00 


1.53 


1323.00/1,000 


DC-DC Converter .. .-10-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM2612ABPTR-ND 400mA Sub-| Miniature, Programmable, Buck 

DC-DC Converter . 10-microSMD 442.23/250 
LM2612ATLCT-ND 400mA Sub-Miniature, 

DC-DC Converter .. .10-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM2612ATLTR-ND 400mA Sub-| Miniature, Programmable, Buck 

DC-DC Converter .. 10-microSMD 442.23/250 
LM2619ATLCT-ND 500mA Buck DC-DC Converte 10-microSMD 3.01 2.24 1.65 
LM2619ATLTR-ND 500mA Buck DC-DC Converte: 10-microSMD 327.38/250 
LM2619MTC-ND 500mA Buck DC-DC Converter*. 4-TSSOP 2.85 217 1.66 
LM2621MMCT-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter* 2.20 1.64 1.21 


LM2621MMTR-ND 


Low Input Step-Up DC-DC Converter* 


908.80/1,000 


LM2622MM-ADJCT-ND 
LM2622MM-ADJTR-ND 
LM2623ALDCT-ND 
LM2623ALDTR-ND 
LM2623AMMCT-ND 


600kHz/1.3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter*. 
600kHz/1.3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter*. 
Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter 
Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter 
General Purpose Low Vin, Low Ripple 

DC-DC Boost Converter... 


2.85 


2.12 


1.57 


1177.60/1,000 


2.60 


1.98 


1.51 


1310.40/1,000 


2.60 


1.98 


1.54 


LM2623AMMTR-ND 
LM2623LDCT-ND 
LM2623LDTR-ND 


General Purpose Low Vin, Low Ripple 
DC-DC Boost Converter... 
General Purpose Low Vin, Low Ripple 
DC-DC Boost Converter 
General Purpose Low Vin, Low Ripple 
DC-DC Boost Converter*.... 


1310.40/1,000 


2.57 


1.91 


1.42 


1062.40/1,000 


LM2623MMCT-ND 


LM2623MMTR-ND 
LM2633MTD-ND 
LM2635M-ND 


General Purpose Low Vin, Low Ripple 

DC-DC Boost Converter... 
GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* . 
2-Phase Sync. Triple Regulator Controller 
5-Bit Programmable Sync. Buck Regulato 


2.57 


1.91 


1.42 


1062.40/1,000 


6.18 
3.40 


4.70 
2.59 


3.59 
1.98 


LM2671LD-3.3TR-ND 


3.3V, SIMPLE SWIT 
Voltage Regulator 


1650.60/1,000 


LM2671LD-5.0CT-ND 
LM2671LD-5.0TR-ND 


LM2671LD-12CT-ND 


Voltage Regulator . 
5V, SIMPLE SWITCH! 

Voltage Regulator sad 
12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 

Voltage Regulator 


3.28 


2.49 


1.90 


1650.60/1,000 


3.28 


2.49 


1.90 


LM2671LD-12TR-ND 
LM2671M-ADJ-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 7 
Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 


1650.60/1,000 


500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 2.49 1.90 
LM2671M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 2.49 1.90 
LM2671M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 249 1.90 
LM2671M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 249 1.90 
LM2671N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effieciency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 2.49 1.90 
LM2671N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 249 1.90 
LM2671N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 2.49 1.90 
LM2672LD-ADJCT-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator* .-16-LLP 4.18 §=3.18 2.43 


LM2672LD-ADJTR-ND 
LM2672LD-3.3CT-ND 


Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator* 

3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter eee Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator on 


---16-LLP 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 


2.43 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2672LD-3.3TR-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675LD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator . 16-LLP 2104.20/1,000 1A Buck Voltage Regulator 400 3.04 2.32 
LM2672LD-5.0CT-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675LD-12TR-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator .-16-LLP 4.18 83.18 2.48 1A Buck Voltage Regulator 2016.00/1,000 
LM2672LD-5.0TR-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675M-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator ...16-LLP 2104.20/1,000 1A Buck Voltage Regulator ne 4.00 3.04 2.32 
LM2672LD-12CT-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effici 
1A Buck Voltage Regulator ..............-+++ 16-LLP 4.18 §=3.18 2.43 1A Buck Voltage Regulator 400 3.04 232 
LM2672LD-12TR-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, 
1A Buck Voltage Regulator .. 16-LLP 2104.20/1,000 1A, Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2672M-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675M-12-ND a eae Power Converter Hig ne eee 
1A Buck Voltage Regulator* -8-SOIC 4.18 3.18 2.43 uck Voltage Regulator i i ik 
LM2672M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator* 8-SOIC 4.18 3418 2.43 1A Buck Voltage Regulator* 4.00 3.04 2.32 
LM2672M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® P 
1A Buck Voltage Regulator* .8SOIC 4.18 3.18 2.43 1A Buck Voltage Regulator* 4.00 3.04 2.32 
LM2672M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675N-5.0-ND oy SME SITTERS Power Converter High Efficiency Sageaioe ote 
1A Buck Voltage Regulator* 8-SOIC 418 3.18 2.43 luck Voltage Regulator : B - 
LM2672N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2675N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator ..8-Dip 418 318 2.43 1A Buck Voltage Regulator*.... 4.00 3.04 2.32 
LM2672N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2676S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
1A Buck Voltage Regulator . 418 3.18 2.43 Voltage Regulator . = 448 3.41 2.60 
LM2672N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Po LM2676S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A 
1A Buck Voltage Regulator* 418 3.48 2.43 Buck Voltage Regulator* . 448 3.41 2.60 
LM2672N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency LM2676S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A 
1A Buck Voltage Regulator 418 3.18 2.43 Buck Voltage Regulator*..... sss 448 3.41 2.60 
LM2673S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage LM2676S-12-ND Oe Velen Raa High Efficiency 3A dae SOR 
Regulator with Adj. Current Limit* 470 3.58 2.73 : “ e 4 
LM2673S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage LM2676SD-3.3CT-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Hig 
Regulator with Adj. Current Limit* 4.70 3.58 2.73 Voltage Regulator seven 448 3.41 2.60 
LM2673S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage LM2676SD-3.3TR-ND eV oiege RU High Efficiency 3A Buck aeneitang 
Regulator with Adj. Current Limit* TO-263-7 4.70 3.58 2.73 : 2 é 
LM2673S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage LM2676SD-5.0CT-ND te rata High Efficiency 3A Buck rere 
Regulator with Adj. Current Limit TO-263-7 470 358 2.73 s 5 : 
LM2673SD-3.3CT-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator EM2676SD-5:07R NDS) SV, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
with Adj. Current Limit... 470 3.58 2.73 Voltage Regulator’ severe 595.18/250 
[M2673SD-8.3TR-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator LM2676SD-12CT-ND 1 SIMPLE SITCHER® High Efficiency 3A Buck Fe boenve conn 
with Adj, Current Limit... Gailey) Lmze7esp-127R-No | 12V, SIMPLE SWITCHER High ff 3A Buck i aa 
LM2673SD-5.0CT-ND —_| 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator PIU p Igh Etficiency 3A Buc! 
wit > Current Mat ATO SSB Lues7esp-AducT-no | ad, SIMPLE SWITCHER igh Elicienoy 3A Buck ius 
LM2673SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® a Ret iatar HEME SHEY anne AM a) BGA 
with Adj. Current Limit.... 625.10/250 Orage HegUNOr asia i : : 
[M2673SD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator EM2676SD-BDITRSND S| Ad|., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 
with Ad). Current Limit AN) Sikes) LM2676T-ADJ-ND Ach SIMPLE SHIT OHEREI EHR aL ee 
LM2673SD-12TR-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER Vol Rasuiatar® '9 eneyre 2uC 7o-200-7 WeaieeIimeoten 
with Adj. Current Fim. casita) LM2676T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER dig Efiency 3A Buck — 
LM2673SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator : Niele RaaLkt HGH EHIGIenGy 2 BUC 10-2007 Cameroon 
with Adj. Current Limit.... 470 358 2.73 oiage Beg eaoT. HEA : : ! 
[M26735D-ADJTA-ND | Adj,, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator EM2676 155. 0:No 2Y, SIME TE SH J CHene Higmemicieney 3% Buck 10-2007 MOM Iten 
with Adj. Current Limit... 625.10/250 LM2676T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck j Ou 
LM2673T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Voitige'Regulator*™ 9 y 10-220-7 448 341 260 
Regulator with Adj. Current Limit* TO-220-7 4.70 358 2.73 Drage ed ic i i 
LM2677S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2673T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage ; é ree 
; ‘A pass Voltage Regulator with Sync.* .... TO-263-7_ 7.50 5.93 4.75 
Regulator with Adj. Current Limit* T0-220-7_ 470 3.58 2.73 7 ai 
LM2677S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2673T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage , ; Opa 
* a Voltage Regulator with Sync.* .... TO-263-7 7.50 593 4.75 
Regulator with Adj. Current Limit* TO-220-7 4.70 3.58 2.73 LM2677S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2673T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage ; y , % 063. 
? ; ree Voltage Regulator with Sync.* .... TO-263-7 7.50 593 4.75 
Regulator with Adj. Current Limit* ...T0-220-7 4.70 3.58 2.73 49-1 i 
LM2677S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-ADJCT-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.* T0-263-7 7.50 5.93 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator* 16-LLP 3.10 2.36 1.80 aT = = = 
- ana LM2677SD-3.3CT-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-ADJTR-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Syne... 750 5.93 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator* ~ 16-LLP 1562.40/1,000 LM2677SD-3.3TR-ND _| 3.V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync... 4133.48/250 
500mA Buck Voltage Regulator - -16-LLP 3.10 2.36 1.80 LM2677SD-5.0CT-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-3.3TR-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync... 750 5.93 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator sevetnsreeteets FOLLP 1562.40/1,000 [M2677SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-5.0CT-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.... 4133.48/250 
500mA Buck Voltage Regulator swseeerneeeneeoee TELLP 3.10 2.86 1.80 LM2677SD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-5.0TR-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync. 750 593 4:75 
500mA Buck Voltage Regulator - ; .- 16-LLP 1562.40/1,000 LM2677SD-12TR-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Hig! 
LM2674LD-12CT-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.... 1133.48/250 
500mA Buck Voltage Regulator serene TOLLP 3.10 2.36 _1.80 LM2677SD-ADJCT-ND | Adj, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674LD-12TR-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.* 750 5.93 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator . seeessseesee [BLP 1562.40/1,000 LM2677SD-ADJTR-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High 
LM2674M-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.* .... 1133.48/250 
500mA Buck Voltage Regulator* .-8-SOIC 3.10 2.36 1.80 LM2677T-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.* .... 7.50 5.93 4.75 
S00mA Buck Vottage Regulator* wrnrnmscroniess SOIC TCAD Sma SD [M2677T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync... TO-220-7 7.50 5.93 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator* -8-SOIC 3.10 2.36 1.80 LM2677T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.* .... TO-220-7 7.50 593 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator* -8-SOIC 3.10 2.36 1.80 LM2677T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator with Sync.* 0-220-7 7.50 5.93 4.75 
500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 [M2678S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator* TO0-263-7 6.24 494 3.96 
500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 236 1.80 LM2678S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator* T0-263-7 6.24 4.94 3.96 
500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 236 1.80 LM2678S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2674N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter Hig Voltage Regulator* TO-263-7 6.24 4.94 3.96 
500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 LM2678S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2675LD-ADJCT-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator* 6.24 4.94 3.96 
1A Buck Voltage Regulator . 4.00 3.04 2.32 LM2678SD-3.3CT-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2675LD-ADJTR-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter Hig Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
1A Buck Voltage Regulator e 2016.00/1,000 LM2678SD-3.3TR-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2675LD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator 942.98/250 
1A Buck Voltage Regulator IG-LLP 4.00 3.04 2.32 LM2678SD-5.0CT-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2675LD-3.3TR-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficienc’ Voltage Regulator* 6.24 494 3.96 
1A Buck Voltage Regulator .16-LLP 2016.00/1,000 LM2678SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2675LD-5.0CT-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator* 942.98/250 
1A Buck Voltage Regulator .-16-LLP 4.00 3.04 2.32 LM2678SD-12CT-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
LM2675LD-5.0TR-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency Voltage Regulator 6.24 494 3.96 
1A Buck Voltage Regulator 2016.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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National 


Semiconductor 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2678SD-12TR-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2734YMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 1499.40/1,000 
Voltage Regulator 942.98/250 LM2734ZMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. TSOT-23-6 415 3.16 2.41 
LM2678SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2734ZMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. TSOT-23-6 2091.60/1,000 
Voltage Regulator*. 6.24 494 3.96 LM2734ZSDCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 9415 3.16 2.41 
LM2678SD-ADJTR-ND | Adj., SIMPLE SWITCH LM2734ZSDTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* .. 6-LLP 2091.60/1,000 
Voltage Regulator* 942.98/250 LM2735XMFCT-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator OT-23-5 2.98 2.27 1.73 
LM2678T-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2735XMFTR-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* OT-23-5 1499.40/1,000 
vie ve ase as | Herein | Saesmtas une scschamme: eg olonon 
33-1 : .6MHz Boost an -DC Regulator -el 40/1 
Thea vate pai, 624 494 3,96 LM2735XSDCT-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 6-LLP 2.98 2.27 1.73 
LM2678T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2735XSDTR-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 1499.40/1,000 
Voltage Regulator* 624 494 396 LM2735YMFCT-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 298 227 1.73 


LM2678T-12-ND 
LM2679S-ADJ-ND 


LM2679S-3.3-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator 
Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit*.... 
3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit* .... 


T0-220-7 6.24 494 3.96 


T0-263-7. 6.59 5.22 4.18 


TO-263-7 6.59 5.22 4.18 


LM2735YMFTR-ND 
LM2735YMYCT-ND 
LM2735YMYTR-ND 


520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 
520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 
520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 


1499.40/1,000 
2.98 2.27 1.73 
1499.40/1,000 


LM2679S-5.0-ND 
LM2679S-12-ND 
LM2679SD-3.3CT-ND 


5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit*.... 
12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit* 
3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Eff 
Regulator with Adj. Current Limit 


659 5.22 4.18 


659 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2735YSDCT-ND 
LM2735YSDTR-ND 
LM2736XMKCT-ND 
LM2736XMKTR-ND 
LM2736YMKCT-ND 


520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW!. 
520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! 6-LLP 
750mA Load Buck DC-DC Regulator* 
750mA Load Buck DC-DC Regulator* 
750mA Load Buck DC-DC Regulator* 


208 227 aILTa, 
1499.40/1,000 

3.33 2.53 1.93 
1675.80/1,000 

2735 121087 1059 


LM2679SD-3.3TR-ND 
LM2679SD-5.0CT-ND 
LM2679SD-5.0TR-ND 


3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limi 
5V, SIMPLE SWITCHER® High Ef 
Regulator with Adj. Current Limit 
5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 


996.95/250 
659 5.22 4.18 


996.95/250 


LM2736YMKTR-ND 
LM2737MTC-ND 

LM2738XMYCT-ND 
LM2738XMYTR-ND 
LM2738XSDCT-ND 


750mA Load Buck DC-DC Regulator* 
N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller 

1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Reg.* NE! 
1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Reg.* NE! 
1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* NEW! 


TSOT-23-6 
.14-TSSOP 


1373.40/1,000 
2.98) 2.27 173 
4.28 3.25 2.48 

2154.60/1,000 
4.28 3.25 2.48 


LM2738XSDTR-ND 
LM2738YMYCT-ND 
LM2738YMYTR-ND 
LM2738YSDCT-ND 
LM2738YSDTR-ND 


1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* NEW!. 
550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Reg.* NEW! 
550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Reg.* NEW! 
550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* NEW!. 
550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* NEW! 


2154.60/1,000 
3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 
3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 


LM2679SD-12CT-ND 
LM2679SD-12TR-ND 


LM2679SD-ADJCT-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 


659 5.22 4.18 


996.95/250 


6.59 5.22 4.18 


LM2679SD-ADJTR-ND 
LM2679T-ADJ-ND 
LM2679T-3.3-ND 


Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit 
Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit* 
3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Eff 
Regulator with Adj. Current Limit* .... 


996.95/250 


659 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2742MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller*. -14-TSSOP 298 2.27 1.73 
LM2743MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller*. -14-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
LM2744MTC-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controlle! -14-TSSOP 3.09 2.30 1.70 
LM2745MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup*....... .14-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
LM2746MXA-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controlle! 14-eTSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM2747MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* -14-TSSOP 345 2.63 2.01 
LM2747MTCXCT-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* -14-TSSOP 345 2.63 2.01 
LM2747MTCXTR-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* .14-TSSOP 4312.50/2,500 

LM2748MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* -14-TSSOP 313 2.38 1.82 


LM2750LD-5.0CT-ND 


LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter .... 10-LLP 


2.83 2.15 1.64 


LM2679T-5.0-ND 


LM2679T-12-ND 


5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Regulator with Adj. Current Limit* 
12V, SIMPLE SWITCHER® High Effi 
Regulator with Adj. Current Limit*.... 


6.59 5.22 4.18 


659 5.22 4.18 


LM2750LD-5.0TR-ND 
LM2750LD-ADJCT-ND 
LM2750LD-ADJTR-ND 
LM2750LD-ADJEV-ND 
LM2750SD-5.0CT-ND 


LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter .... 10-LLP 
LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converter .....10-LLP 
LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 
Evaluation Board for LM2750LD-ADJ* 
5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulator* 


1423.80/1,000 
2.83 2.15 1.64 
1423.80/1,000 
93.15 = = 
2.83 2.15 1.64 


LM2681M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 1.20 88 64 
LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 416.00/1,000 

LM2682M-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter* 1.80 134 99 
LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter 1.80 134 99 


LM2682MMTR-ND 
LM2685MTC-ND 


Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter 
Dual Out Reg. Switched Capacitor Voltage Converter* 


742.40/1,000 
2.53 1.92 1.47 


LM2750SD-5.0TR-ND 
LM2751SD-ACT-ND 
LM2751SD-ATR-ND 
LM2751SD-BCT-ND 
LM2751SD-BTR-ND 


5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulator* 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver*... 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver 
Regulated 2X, 1.5X White LED Driver*... 


1423.80/1,000 
2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


LM2686MTC-ND 
LM2687LDCT- ND 
LM2687LDTR-ND 
LM2687MMCT-ND 
LM2687MMTR-ND 


Regulated Switched Capacitor Voltage Converter* 253 1.92 1.47 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverte 1.83 1.36 1.01 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverte! -LLP 755.20/1,000 

Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter*....8-MSOP 1.71 1.27 94 


Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter* ..... 8-MSOP 704.00/1,000 


LM2753SDCT-ND 
LM2753SDTR-ND 
LM2754SQCT-ND 


High Power Switched Capacitor Voltage Converter/ 
Flash LED Driver* ses 
High Power Switched Capacitor Voltage Converter/ 
Flash LED Driver*. 
800mA Switched Capacitor Flash LED Driver* . 


3.10 2.36 1.80 


1562.40/1,000 
3.10 2.36 1.80 


LM2694MT-ND 
LM2694SDCT-ND 
LM2694SDTR-ND 
LM2695MH-ND 
LM2695SDCT-ND 


30V, 600mA Buck Switching Regulator .. 295) 219 162 
30V, 600mA Buck Switching Regulator* . 2.95 219 1.62 
30V, 600mA Buck Switching Regulator* .. 1216.00/1,000 

30V, 1.25A Buck Switching Regulator* SSI 2:53) 1.93 
30V, 1.25A Buck Switching Regulator* Csi 2 oonnlga 


LM2754SQTR-ND 
LM2754SQEV-ND 
LM2755TMCT-ND 


LM2755TMTR-ND 


800mA Switched Capacitor Flash LED Driver* . 
Evaluation Board for LM2754SQ* 
Charge Pump LED Controller with 12C Compatible 
Interface* 
Charge Pump LED Controller with 12C Compatible 
Interface* 


18-microSMD 


18-microSMD 


1562.40/1,000 
30 


3.58 2.72 2.08 
475.48/250 


LM2695SDTR-ND 
LM2696MXA-ND 
LM2698MM-ADJCT-ND 
LM2698MM-ADJTR-ND 
LM2700LD-ADJCT-ND 


30V, 1.25A Buck Switching Regulator* 1675.80/1,000 
3A Constant On Time Buck Regulator* 4.05 3.08 2.35 
Adj., 1.35A SIMPLE SWITCHER® Boost Regulator 435 3.31 253 
Adj., 1.35A SIMPLE SWITCHER® Boost Regulator* .. .8-MSOP 2192.40/1,000 
600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converter 4.08 310 2.37 


LM2756TMCT-ND 
LM2756TMTR-ND 
LM2757TMCT-ND 


180mA Switched Capacitor Multi: 
Inductorless LED Driver* ..... 

180mA Switched Capacitor Multi-Display 
Inductorless LED Driver* ..... ihe 

Switched Capacitor Boost Regulator with High 
Impedance Output in Shutdown*.... 


4.28 3.25 2.48 
568.58/250 
3.58 2.72 2.08 


LM2700LD-ADJTR-ND 
LM2700MT-ADJ-ND 


600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converte 2053.80/1,000 
600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC 
Converter* 


408 310 2.37 


LM2757TMTR-ND 


LM2758TLCT-ND 
LM2758TLTR-ND 
LM2760M5CT-ND 


Switched Capacitor Boost Regulator with High 

Impedance Output in Shutdown*.... 12-microSMD 
Switched Capacitor Flash LED Driver* NEW! 12-microSMD 
Switched Capacitor Flash LED Driver* NEW!. 12-microSMD 
3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter* ... SOT-23-5 


475.48/250 
2.63 2.00 1.53 
349.13/250 
ACR Sie ae) 


LM2760M5TR-ND 
LM2765M6CT-ND 
LM2765M6TR-ND 
LM2766M6CT-ND 
LM2766M6TR-ND 


3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter* ... SOT-23-5 
Switched Capacitor Voltage Converter* .. 
Switched Capacitor Voltage Converter* .. 
Switched Capacitor Voltage Converter* .. 
Switched Capacitor Voltage Converter* .. 


1191.68/1,000 
1.09 80 58 
377.00/1,000 
1.09) 80) 58 
377.00/1,000 


LM2702MT-ADJ-ND TFT Panel Module... 3.28 2.49 1.90 
LM2703MF-ADJCT-ND __| Adj. Micropower Step-Up SOT-23-5 2.42 1.80 1.33 
LM2703MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter SOT-23-5 998.40/1,000 

LM2703EV-ND Evaluation Board for LM2703..............-+ — 49.80 = = 
LM2704MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter SOT-23-5 2.65 1.97 1.46 
LM2704MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter SOT-23-5 1094.40/1,000 

LM2704EV-ND Evaluation Board for LM2704............. — 49.80 Se = 
LM2705MF-ADJCT-ND | Step-Up DC-DC Converter with 150mA Peak Current* 241 1.80 1.33 


LM2705MF-ADJTR-ND 
LM2715MT-ADJ-ND 
LM2716MT-ND 
LM2717MT-ND 


Step-Up DC-DC Converter with 150mA Peak Current* 
TFT Panel Module.............. 
Dual PWM DC-DC Converter 
Dual Buck DC-DC Converter* 


997.12/1,000 
3.05 2.32 1.77 
5.27 417 3.34 
5.40 4.27 3.42 


LM2767M5CT-ND 
LM2767M5TR-ND 
LM2770SD-1215CT-ND 


LM2770SD-1215TR-ND 


Switched Capacitor Voltage Converter* .. 
Switched Capacitor Voltage Converter* .. 
1.2V/1.5V, High Efficiency Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulator .. de 
1.2V/1.5V, High Efficiency Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulato 


1.01 15 54 
351.00/1,000 


295s 2r19erL62 
1216.00/1,000 


LM2722M-ND 
LM2724ALDCT-ND 
LM2724ALDTR-ND 
LM2724AM-ND 
LM2724ASDCT-ND 


278) 24) Gl 
2785 2d Len 
1398.60/1,000 
278) 21 GH 
Qu Bored 


High Speed Sync./Async. MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Drive: 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver* 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Drive: 


LM2770SD-12157CT-ND 
LM2770SD-12157TR-ND 
LM2772SDCT-ND 


1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulator .. oa 

1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor Buck 
DC-DC Regulator .. 

Low Ripple Switched Capacitor Step-Down Regulator* 


295 2:19 162 


1216.00/1,000 
285 2.17 1.66 


LM2724ASDTR-ND 
LM2725M-ND 
LM2726M-ND 
LM2727MTC-ND 
LM2731XMFCT-ND 


High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed Synchronous MOSFET Driver* .. 
High Speed Synchronous MOSFET Driver* .. 3.23 2.46 1.88 
N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller* 2:98; 9227" 1:73 
0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* .SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 


1398.60/1,000 
285 217 1.66 


LM2772SDTR-ND 
LM2780TPCT-ND 


Low Ripple Switched Capacitor Step-Down Regulator* 
Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter* 


1436.40/1,000 
156 116 .86 


LM2780TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter* 170.10/250 
LM2781TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter* 164 122 91 
LM2781TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter* 170.10/250 
LM2787BPCT-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter 2.80 2.08 1.54 
LM2787BPTR-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter 304.76/250 


LM2787TP-ND 
LM2788MM-1.5CT-ND 


LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter*. 
1.5V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter* 


2.65 1.97 1.46 
274 2.04 1.51 


LM2731XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* ..SOT-23-5 1297.80/1,000 
LM2731YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* .SOT-23-5 258 1.96 1.50 
LM2731YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* ..SOT-23-5 1297.80/1,000 
LM2733XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* .SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
LM2733XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* ..SOT-23-5 1297.80/1,000 
LM2733YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* .SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
LM2733YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* ..SOT-23-5 1297.80/1,000 
LM2734XMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* -TSOT-23-6 3.58 2.72 2.08 
LM2734XMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* . TSOT-23-6 1801.80/1,000 


LM2734YMKCT-ND 


1A Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 2.98 227 1.73 


LM2788MM-1.5TR-ND 
LM2788MM-1.8CT-ND 
LM2788MM-1.8TR-ND 


1.5V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter* 
1.8V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 
1.8V, 120mA High Efficiency Buck Switched 
Capacitor Voltage Converter 


1131.52/1,000 
274 2.04 1.51 
1131.52/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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Digi Reel’ LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2791LD-HCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver LM2854MH-500-ND 4A, 500kHz PowerWise® Sync. SIMPLE SWITCHER® 
with Analog Brightness Control 2:36) ers 1Le0) Buck Regulator*... 16-eTSSOP 6.18 470 3.59 
LM2791LD-HTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver LM2854MH-1000-ND 4A, 1MHz PowerWise® Sync. SIMPLE SWITCHER® 
with Analog Brightness Control 972.80/1,000 Buck Regulator* 46-eTSSOP 618 4.70 3.59 
Lm2791LD-LCT-ND eAUAig aright Ga reaper LED Driver See en aen LM2876TF-ND High Performance udio Power Amp wi T0-220-11 5.31 4.20 3.37 
2 : : LM2901M-ND Quad Voltage Comparator* 1.09 80 86.58 
LM2791LD-LTR-ND SUIAEieg archi Cored a LED Driver Poaacan LM2901MXCT-ND Quad Voltage Comparator* 1.09 80 58 
80/1, 4 * 
LM2792LD-HCT-ND _| Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 10-LLP 4.77 132° 97 ee a Naren ela ack ee 
LM2792LD-HTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 10-LLP 729.60/1,000 LM2902M-ND Low Prac nied Hy Amp* 120 ‘88 64 
LM2792LD-LCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 1O-LLP 1.71 1.2794 P ue g £ 2 
LM2792LD-LTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 729,60/1,000 LMi2902MXCT-ND Low Power Quad Op Amp 1.20, 88.64 
, i * all Sees LM2902MXTR-ND Low Power Quad Op Amp* 1020.00/2,500 
LM2793LDEV-ND Evaluation Board for LM2793LD 108.45 * 
LM2794EVAL-ND Evaluation Board for LM2794* 103.35 — — EMZO02NNS-ND Low Power Quad Op Amp so OS 76 
LM2795BLCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED LM2903MNS-ND Dual Comparator* 94 69 50 
Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 1.46 LM2903MXCT-ND Dual Comparator’ 94 69 50 
LM2795BLTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED LM2903MXTR-ND Dual Comparator* 796.88/2,500 
Supply with Analog Brightness Control .. 14-microSMD 288.56/250 LM2903NNS-ND Dual Comparator* 1.20 88 §©.64 
LM2795EVAL-ND Evaluation Board for LM2795* . — O35 — — LM2904MNS-ND Low Power Dual Op Amp*. 98 wie 
LM2796TLCT-ND Dual Display White LED Drivel 18-microSMD 3.93 299 2.28 LM2904NNS-ND Dual Op Amp* ..... 1.13 83.60 
LM2796TLTR-ND Dual Display White LED Drive: 18-microSMD 522.03/250 LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 1.86 1.38 1.02 
LM2796TLEV-ND Evaluation Board for LM2796TL*.... 100.80 = = LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Converter* 2302) 450) Lait 
LM2797MM-1.8CT-ND | 1.8V, 120mA, High Efficiency Buck Switche LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 1.86 1.38 1.02 
Voltage Converter with Voltage Monitoring*.... 3.06 228 1.68 LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter 902 1.50 1.11 
LM2797MM-1.8TR-ND | 1.8V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 902 150 1.11 
Voltage Converter with Voltage Monitoring*....... 1264.64/1,000 LM2917MX-8CT-ND Frequency-to-Voltage Converter. 2.02 150 1.11 
LM2798MM-2.0CT-ND | 2.0V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor LM2917MX-8TR-ND Frequency-to-Voltage Converter. 2031.25/2,500 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 3.06 228 1.68 LM2917N-ND Frequency-to-Voltage Converter 241 157 1.16 
LM2798MM-2.0TR-ND | 2.0V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor -8-| -to-' 
e cede LM2917N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 2a aS 116 
Voltage Converter with Voltage Monitoring.................... 1264.64/1,000 LIM2930S-5.0-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator* 155 115 85 
LM2825HN-ADJ-ND Adjustable Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* 28.35 26.46 24.57 LM2930S-8.0-ND av. 3-Terminal Positive Regulator* 155 115 "85 
LM2825N-ADJ-ND Adjustable DC-DC Converter* 28.35 26.46 24.57 7 3 nr ¥ q ; a 
LM2930T-5.0-ND 5V, 150mA Positive Regulator* . ier ey BP 
LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 28.35 26.46 24.57 LM2930T-8.0-ND 8V" 150mA Positive Regulator* 173 127 92 
LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* 28.35 26.46 24.57 é 2 JQUMA Ostia HeguratOr = : : : 
49. ¥ LM2931AM-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 98 ae. abo) 
LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* .. 28.35 26.46 24.57 
LM2830XMECT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* . bee 907 173 LM2931AMX-5.0CT-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 98 72 52 
LM2830XMFTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator™. 1499.40/1,000 LM2931AMX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator’ 828.75/2,500 
LM2830ZMFCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator*. 3.58 2.72 2.08 LM2931AS-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 2.54 1.89 1.40 
LM2830ZMFTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator*. 1801.80/1,000 LM2931AT-5.0NS-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 165 1.21 88 
LM2830ZSDCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* . 3.58 2.72 2.08 LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator n06) esa 0.02 
LM2830ZSDTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator*. 1801.80/1,000 LM2931CM-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* . 98 BC pash 
LM2831XMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 393 299 228 LM2931CMXTR-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* .. 828.75/2,500 
LM2831XMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* ... 1978.20/1,000 LM2931CS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. 248 1.84 1.36 
LM2831XMF EVAL-ND | Evaluation Board for LM2831XMF.... 38.25 aa LM2931CTNS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* .. 1.69 1.24 90 
LM2831XSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulato 303 209 226 LIM2931IBP-3.3CT-ND | 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulatoi 133 98 71 
LM2831XSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1978.20/1,000 LM2931IBP-3.3TR-ND 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulato 432.75/250 
LM2831YMFCT-ND. High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 3.20 2.44 1.86 LM2931IBP-5.0CT-ND , Low Dropout (0.6V) Regulator. (-ooieee SOE ri 
LM2831YMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1612.80/1,000 LM29311BP-5.0TR-ND 432.75/250 
LM2831YSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 3.20 244 1.86 LM2931M-5.0-ND f 98 ae 52 
LM2831YSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1612.80/1,000 LM2931MX-5.0CT-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. ‘98 72 52 
LM2831ZMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 4.25 3.23 2.47 LM2931MX-5 OTR-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 928.75/2,500 
LM2831ZMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 2142.00/1,000 LM2931S-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator’ 248 184 1.36 
LM2831ZSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 4.25 3.23 247 = = - 
G i x LM2931T-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 169 124 90 
LM2831ZSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 2142.00/1,000 
LM2832XMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* . 473 3.60 2.75 LM29312-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator “ nS eee com 
LM2832XMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* . 2381.40/1,000 Heer arene culeseent pedals . eae aa wa 1 
LM2832XSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator*. 473 3.60 2.75 Be + b z ‘i : 5 
LM2832XSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator*.. 2381.40/1,000 LM2936DT-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 0-252 2.65 1.97 1.46 
LM2832YMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator*. 4.25 3.23 2.47 LM2936DT-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* . 0-252 2.65 1.97 1.46 
LM2832YMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* .. 2142.00/1,000 LM2936DT-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 0-252 «2.65 1.97 1.46 
LM2832YSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* . 4.25 3.23 2.47 LM2936HVBMA-3.0-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* “SOIC =2.65 1.97 1.46 
LM2832YSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator*. 2142.00/1,000 LM2936HVBMA-3.3-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* . “SOIC §=2.65 1.97 1.46 
LM2832ZMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator*. 5.20 3.96 3.02 LM2936HVBMA-5.0-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* “SOIC 265 1.97 1.46 
LM2832ZMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* . 2620.80/1,000 LM2936HVMA-5.0-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* “SOIC 2.65 1.97 1.46 
LM2832ZSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* . 5.20 3.96 3.02 LM2936M-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* “SOIC 2.38 «1.73 1.28 
LM2832ZSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator*. 2620.80/1,000 LM2936M-3.3-ND 3.3V,, Ultra Low Quiescent Current Regulator . SOIC 288 1173 1.28 
LM2852XMXA-0.8-ND 0.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE LM2936M-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.33 1.73 1.28 
TMBBEDVRANCAS OCH Arnette Regulator eaihLe 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 LM2936MM-3.0CT-ND _ | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* Peeh ale) i123 
-1.0- , 2A, z Synchronous z a i * 
SWITCHER® Buck Regulator. {4-TSSOP 5.00 380 2.90 Puc 2ee MM OTE ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator : 961.28/1,000 
LM2936MM-3.3CT-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* . 2.33 1.73 1.28 
LM2852XMXA-1.2-ND 1.2V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE i Hi A * 
LM2936MM-3.3TR-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* .. 961.28/1,000 
SWITCHER® Buck Regulator*.. 4-TSSOP 5.00 3.80 _ 2.90 LM2936MM-5.0CT-ND | SV, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 233 173 1.28 
LM2852XMXA-1.5-ND | 1.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous LM2936MM-5.0TR-ND _ | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 961.28/1,000 
SWITCHER® Buck Regulator. 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 7 
Pilon LM2936MP-3.0CT-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* SOT-223-4 2.65 1.97 1.46 
LM2852XMXA-1.8-ND | 1.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE ; : 
SWITCHER® Buck Regulator* 44-TSSOP 5.00 3.80 2.90 LM2936MP-3.0TR-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator SOT-223-4 1094.40/1,000 
LM2852XMXA-2.5-ND | 2.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE LM2936MP-3.3CT-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator SOT-223-4 2.65 1.97 1.46 
SWITCHER® Buck Regulator® ... 4-TSSOP 5.00 3.80 2.90 LM2936MP-3.3TR-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 1094.40/1,000 
LM2852XMXA-3.0-ND 3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE LM2936MP-5.0CT-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 
SWITCHER® Buck Regulator* 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 LM2936MP-5.0TR-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 1094.40/1,000 
LM2852XMXA-3.3-ND 3.3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE LM2936MX-5.0CT-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.20 1.64 1.21 
SWITCHER® Buck Regulator* 4-TSSOP 5.00 3.80 2.90 LM2936MX-5.0TR-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2346.88/2,500 
LM2852YMXA-0.8-ND 0.8V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulato: 4-TSSOP 4.53 3.44 2.63 LM2936Z-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 
LM2852YMXA-1.0-ND | 1.0V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator... 14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 LM29362-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* . 2.65 1.97 1.46 
LM2852YMXA-1.2-ND 1.2V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator* 4-TSSOP 453 344 2.63 LM2936Z-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 
LM2852YMXA-1.3-ND 1.3V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator* 4-TSSOP 453 3.44 2.63 LM2937ES-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator*.. 2:39) de78) 131 
LM2852YMXA-1.5-ND 1.5V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator... 4-TSSOP 453 344 2.63 LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator*.. 939 1.78 1.31 
LM2852YMXA-1.8-ND | 1.8V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator* 4-TSSOP 4.53 3.44 2.63 LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator*. 9139 178 131 
LW2BS2YMKA-25-ND | 2.5V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator® Pea i en oe LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator*. 239 1.78 1.31 
-3.3- .3V, uck Regulator - ‘ } ! 104 * 
(M2859MH-0.8-ND 0.8V. 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® Eades iat 10V, 500mA Low Dropout Regulator® 2.39 1.78 1.31 
Buck Regulator* {4TSSOP 5.23 3.98 3.04 LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator’ 2:39 1.78) 1:31 
LOREEN TED 4 Ov. . ha ere Ship BUTCHERS z : : H LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator* Arey lye ie 
3 at viewer 4a-Tesop (SEoEOREeEG LIM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulator*. 500.50/500 
9 = = = LM2937ET-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 205 oes 
TERESA 1.2V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® LM2937ET-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* 2.05 152 1.13 
re Buck Regulator 14-TSSOP eos oo LM2937ET-5.0-ND 5V, 500mA High Temp Voltage Regulator* .. 205 152 1.13 
UBER) 1.5V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® LM2937ET-8.0-ND 8V, 500mA High Temp Voltage Regulator* 205 152 1.13 
Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 Repth * ‘ ‘ ‘ 
ore ESRD 1.8V, 3A Synchronous SIMPLE SWiTCHER® LM2937ET-10-ND 40V, 500mA High Temp Voltage Regulator* 205 152 113 
Buck Regulator*. 4-TSSOP 5.23 3.98 3.04 LM2937ET-12-ND 12V, 500mA High Temp Voltage Regulator* als) ase alale) 
LM2853MH-2.5-ND 2.5V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® LM2937IMP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator... 1.83 1.36 1.01 
Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 LM2937IMP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 
LM2853MH-3.0-ND 3.0V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® LM2937IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator di63h aleson Ot 
Buck Regulator* 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 LM2937IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 753.92/1 ,000 
LM2853MH-3.3-ND 3.3V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® LM2937IMP-5.0CT-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator*. 1.83 1.36 1.01 
Buck Regulator* .14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2937IMP-5.0TR-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 LM3351MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff.* ... 8-MSOP 832.00/1,000 
LM2937IMP-8.0CT-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator* 1.83 1.36 1.01 LM3352MTC-2.5-ND 2.5V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 
LM2937IMP-8.0TR-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 Capacitor DC-DC Converter... 16-TSSOP 3.83 2.91 2.22 
LM2937IMP-10CT-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator*. 1.83 1.36 1.01 LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 
LM2937IMP-10TR-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator*. 753.92/1,000 Capacitor DC-DC Converter* .16-TSSOP 3.83 2.91 2.22 
LM2937|MP-12CT-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator*. 1.83 1.36 1.01 LM3352MTC-3.3-ND 3.3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 
LM2937IMP-12TR-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator* . 753.92/1,000 Capacitor DC-DC Converter*... 16-TSSOP 3.83 291 2.22 
LM2937IMP-15CT-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator* . Wee) ee) altanl .- 2 -| i 
LM9G7IMP-1STR-ND | 18V,S00mA Low Dropout Reavator®. ay Oa ger.000- BUESEANTESLSITE I UP Alleria ara eel tOMSOP 300 298 4174 
20103 5V, 1A Low Dropout Regulator. : eye LM3354MM-1.8TR-ND | 1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2940CS-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator* 2 Sino ae eG) Capictor DC-DC Converter... 1512.00/1,000 
LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator al aleye alkalis z 5 7 ae ae == 
LM2940CS-15-ND 15V; 1A Low Dropout Regulator* 241 157 41.16 ESSE ne Seale er aera Saif tel 
LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator .. 442.00/500 ° eng 
- Capacitor DC-DC Converte! 3.00 2.28 1.74 
LM2940CT-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator 1.83 1.36 1.01 LM3354MM-3.3TR-ND | 3.3V, Regulated 90mA Buck: 
LM2940CT-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator* TESCO Capacitor DC-DC Converter. 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2940CT-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator’ 1:83) 1-36) ah0il 7 —— 
LM2940CT-15-ND 15V. 1A Low Dro * LM3354MM-3.7CT-ND | 3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
P pout Regulator HER TS Tn Capacitor DC-DC Converter 10-MSOP 3.00 2.28 1.74 
TESS C Beco UNGMm oxy 1A Low ee vitae: AU nee LM3354MM-3.7TR-ND | 3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
7 = ; Se Capacitor DC-DC Converter. 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2940IMP-8.0CT-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulator . 215 1.60 1.18 LM3354MM-4.1CT-ND | 4.1V. Regulated 90mA Buck-Boost Switched y 
LM2940IMP-8.0TR-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulator .. 885.76/1,000 a C 2 rh DC-DCC rt 10-MSOP 3.00 228 1.74 
LM2940IMP-9.0CT-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator* 215 160 1.18 apacitor Onverter. g i : g 
LM2940IMP-9.0TR-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator* 885.76/1,000 LM3354MM-4.1TR-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2940IMP-10CT-ND | 10V, 1A Low Dropout Regulator 215 160 1.18 Capacitor DC-DC Converter. 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2940IMP-10TR-ND | TOV, 1A Low Dropout Regulator* 885.76/1,000 LM3354MM-5.0CT-ND | 5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2940IMP-12CT-ND | 12V, 1A Low Dropout Regulator* 215 160 1.18 Capacitor DC-DC Converter. . 10-MSOP 3.00 2.28 1.74 
LM2940IMP-12TR-ND | 12V, 1A Low Dropout Regulator* 885.76/1,000 LM3354MM-5.0TR-ND | 5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2940IMP-15CT-ND | 15V, 1A Low Dropout Regulator* 215 160 1.18 Capacitor DC-DC Converte! 0-MSOP 1512.00/1,000 
LM2940IMP-15TR-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator* 885.76/1,000 LM3370TL-3006CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
1M2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator* 2.20 1.64 1.21 Voltage Scaling Function* ..20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator* 228 emlenOe leo! LM3370TL-3006TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940S-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator* 2.28 1.70 1.26 Voltage Scaling Function* .. 20-microSMD 495.43/250 
LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator’ 2.20 1.64 1.21 LM3370TL-3008CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator* 2.20 1.64 1.21 Voltage Scaling Function* .-20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
LM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 461.50/500 LM3370TL-3008TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940T-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 1.83 136 1.01 Voltage Scaling Function* .. 20-microSMD 495.43/250 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 1.83 1.36 1.01 LM3370TL-3022CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* .. ACS eS eSGelh0il Voltage Scaling Function* 20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* 1.83 1.36 1.01 LIM3370TL-3022TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* 1.83 1.36 1.01 Voltage Scaling Function* 20-microSMD 495.43/250 
ee CS ND ip poste . io Dropout Vohage Regulator 2.28 “neem LM3370TL-3206CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
: {usta ble 1 OW UFOpOUL ¥ oltage neguiator’ ; Voltage Scaling Function* 20-microSMD 3.73 2.84 247 
LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 1.83 1.36 1.01 LM3370TL-3206TR-ND | Dual Sine step own DC-DC Converter with Dynamic 
LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 2.14 159 1.18 Voltage Scaling Function* _20-microSMD 495.43/250 
Gistiomae [fsa a tovbeb rt a poor ee eae 
- : " * 
LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator*. 183 136 1.01 : 5 Vottage Scaling Function ~-20-mnlcroSMD RSS Sma 
LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator®. 320 244 186 LM3370TL-3607TR-ND | Dual Sync. Step-Down D¢-DG Converter with Dynamic 
EME g0SaizaND 12V, Negative Low Dropout Regulator Sei) abt US LM3370TL-3806CT-ND Bre aoe DC Converter with oe sees aes 
eeeS eM 15V, Negative Low Dropout Regulator* 3.20 2.44 1.86 Voltage Scaling Function* ..20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
-§.0-ND 5V, Negative Low Dropout Voltage Regulator TO-220 320 244 1.86 LM3370TL-3806TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with D) namic 
LM2990T-5.2-ND 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulator* 3.20 244 1.86 vekne eink Pincers y festaso 
LM2990T-12-ND 12\V, Negative Low Dropout Voltage Regulator* . 3.20 244 1.86 ge 9 = 
LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 3.20 244 1.86 PaO MCT veer et coe High Power tp tHe aS, ea Ase 
qi j * - ysteretic ‘ontroller for High Power rive 40/1 | 
LMBO7SMTC-ND | High efcency, Sync. Curent Mode Buck Contra 449 S14 240 | LMB4O2EVAL-ND | Evaluation Board for LM3402* ic — = 
LM3100MH-ND SIMPLE SWITCHER® Sync. 1MHz, 1.54 Buck LM3402HVEVAL-ND Evaluation Board for LM3402HV* . 47.85 _ _- 
Voltage Regulator* 5.95 453 3.46 LM3402HVMMCT-ND 0.5A Constant Current Buck Reg. for High Power 3.20 2.44 1.86 
LM3102MH-ND SIMPLE SWITCHER® Sync. 1MHz, 2.5A Step-Down LM3402HVMMTR-ND 0.5A Constant Current Buck Reg. for High Power LEDs* .... 1612.80/1,000 
Voltage Regulator* 5.29 419 3.36 LM3402HVMR-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator for 
LM3103MH-ND SIMPLE SWITCHER® Sync. 1MHz, 0.75A Step-Down High Power LEDs* NEW: 3.45 2.63 2.01 
Voltage Regulator* 475 3.61 2.76 LM3402MR-ND 0.5A Constant Current Buck Reg 
LM3205TLCT-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter for High Power LEDs* NEW... 2.85 217 1.66 
RF Power Amp* NEW! 488 3.71 2.83 LM3402MMCT-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator* 2.63 2.00 1.53 
LM3205TLTR-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter for LM3402MMTR-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator* 1323.00/1,000 
RF Power Amp* NE! }-microSMD 648.38/250 LM3404EVAL-ND Evaluation Board for LM3404. 42.43 _ = 
LM3207TL-2.53CT-ND | 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter for RF LM3404HVEVAL-ND Evaluation Board for LM3404H — 4243 _ _ 
Power Amp, Integrated 2.53V LDO* NEWI............. Q-microSMD 5.95 453 3.46 LM3404HVMA-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator 440 3.35 2.56 
LM3207TL-2.53TR-ND | 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter for RF LM3404HVMR-ND. 7.0A, Constant Current Buck Regulator* 463 352 2.69 
Power Amp, Integrated 2.53V LDO* NEW............. 9-microSMD 791.35/250 LM3404MA-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator* 3.20 2.44 1.86 
LM3207TLCT-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter for RF ; LM3404MR-ND 1.0A, Constant Current Buck Regulator* 345 263 2.01 
Power Amp, Integrated LDO* NEW! -microSMD 5.95 4.53 3.46 LM3404MREVAL-ND —_| Evaluation Board for LM3404MR* — 4785 — = 
LM3207TLTR-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter for RF LM3405AXMKCT-ND 1.6MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver* NEW!..TSOT-23-6 2.63 2.00 1.53 
Power Amp, Integrated LDO* NEW... 791.35/250 LM3405AXMKTR-ND 1.6MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver* NEW!..TSOT-23-6 1323.00/1,000 
LM3208TLCT-ND oe a ep Dow DC-DC Converter for RF See: ate LM3405XMKCT-ND 4.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator* TSOT-23-6 2.63 2.00 1.53 
i Hes Y LM3405XMKTR-ND 1.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator* TSOT-23-6 1323.00/1,000 
LM3208TLTR-ND 650mA, Ad., Step-Down DC-DC Converter for RF LIM3405XEVAL-ND Evaluation Board for LMS405X*"... San — = 
mem seer a ae so = = oe os LM3410XMFCT-ND 4.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver*..SOT-23-5 2.98 2.27 1.73 
-ADJ- ep Up -DC Converte f y i fi ¥ 23-1 
LM3224MM-ADJCT-ND | Aa, 5ktz 25M Step Up Bi BC-DC Converier 263 200 1.53 | [MsdiOxSDOT.ND | 6MHe Constant Guten Boost and SEPICLLED Diner*.- GLP 298. 227 1.73 
LM3224MM-ADJTR-ND_ | Adj., 615kHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter*.... 8-MSOP 1323.00/1,000 LM3410XSDTR-ND +/6MHz. Constant Current Boost and SEPIC LED Driver*....6-LLP. 149940/1,000 
LM3280TL-275CT-ND Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF ‘ fase v ‘ 
P M. t* NEW! 46-microSMD 5.48 447 3.18 LM3410YMFCT-ND 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver*..SOT-23-5 2.98 2.27 1.73 
wat: Managemen resistant EMmUGtO y : : LM3410YMFTR-ND 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver* .. SOT-23-5 1499.40/1,000 
TEE Mee hana Converter andisiEDOS or Ae cake aria LM3410YSDCT-ND 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver®.... 298 227 1.73 
Fc tecesats ; f cee 
wnsamn-zocrno |g Spann Conair Se rs conse Corrs oe Oe ase 
Fower Managements (NEW smi. 1é-microSMD (Smet [M3411AMS.3.3TRAND_ | 33V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grad ~~ 832.00/1,000 
ANSE ER SOHN) Bates METRES anv and 3LDOs for RF ae-RieRSMD ERE LM3411AM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade* 2.02 1.50 1.11 
[MS280TL-290CT-ND | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF i LM3411AM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade* 832.00/1,000 
AN * 1 mi LM3411M5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver . 1.80 132 .96 
Lg2soTL-290TR-ND | AG, SoM oe Deb Commerce and SLBOS Tore OSM OMB AIT S18) iyg3411M5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver. 624.00/1,000 
Power Management* NEW.............. 46-microSMD 728.18/250 LM3411M5-5.0CT-ND 5V, Precision Secondary Regulator/Driver 180 132 96 
LM3280TLCT-ND Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF LM3411M5-5.0TR-ND__| 5V, Precision Secondary Regulator/Driver 624.00/1,000 
Power Management* NEW/............... 16-microSMD 5.48 417 3.18 LM3420AM5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade ZAC S25) 
LM3280TLTR-ND ‘Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF LM3420AM5-8.2TR-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grad 1011.20/1,000 
Power Management* NEW! 16-microSMD 728.18/250 LM3420AM5-8.4CT-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grad 245 1.82 1.35 
LM3302N-ND Quad Comparator* ........... 1.05 78 S57 LM3420AM5-8.4TR-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grad 1011.20/1,000 
LM3310SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converte 3.28 249 1.90 LM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade....... 245 1.82 1.35 
LM3310SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converte: 1650.60/1,000 LM3420AM5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade....... 1011.20/1,000 
LM3311SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converter* 3.28 249 1.90 LM3420M5-8.2CT-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller .. 214) boy us 
LM3311SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converter* 1650.60/1,000 LM3420M5-8.2TR-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller . 883.20/1,000 
LM3350MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Ef 2102 oOmeelal LM3420M5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-Ion Battery Charge Controller 2:20 soleil 26 
LM3350MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Ef 832.00/1,000 LM3420M5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller 947.20/1,000 
LM3351MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff. 210 2a OO meee 


* RoHS Compliant 
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* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3421MH-ND N-Channel Controllers for Constant Current LM3509SDTR-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* .. Bs 2394.00/1,000 
LED Driver* NEWS....... 16-eTSSOP 3.68 280 2.14 LM3519MK-20CT-ND 20V High Frequency Boost White LED Driver* . TSOT-23-6 2.85 2.17 1.66 
LM3423MH-ND N-Channel Controllers for Constant Current LM3519MK-20TR-ND 20V High Frequency Boost White LED Driver* . 1436.40/1,000 
LED Driver* NEW‘........ 20-eTSSOP 34.15 3.16 2.41 LM3520SDCT-ND Integrated White LED Drive 6.18 4.70 3.59 
LM3430EVAL-ND Evaluation Board for LM3430* . 120.45 — _ LM3520SDTR-ND Integrated White LED Drive: 3112.20/1,000 
LM3431AMH-ND 3-Channel Constant Current LED Driver* 488 3.71 2.83 LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulator* 1.58 1.18 87 
LM3431MH-ND 3-Channel Constant Current LED Driver* 463 352 2.69 LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulator 1.98 1.48 1.09 
LM3432MH-ND 6-Channel LED Current Regulator* NEW! 98-eTSSOP 3.80 2.89 2.21 LM3525M-H-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection Pah ive alle 
LIM3432SQCT-ND 6-Channel LED Current Regulator®.. 3.80 2.89 2.21 LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection* nl ere alalé 
LM3432SQTR-ND 6-Channel LED Current Regulator 4915.20/1,000 LM3526M-H-ND. Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection* ooh tarae aleoil 
eee Rsdanas | Mecmine  |samvouserominnoucrm aan a ig) Sa 
LM3433SQTR-ND DC-DC Buck Constant Current LED Driver* NE! 2998.80/1,000 aula i i ° i : ‘i 
LM3460M5-1.5CT-ND | 1.5V, Prec. Controller for GTLp/GTL Bus Termination. 2.20 1.64 1.21 LM3551SDCT-ND 1A White LED Driver®. 283 215 1.64 
LM3460M5-1.5TR-ND — | 1.5V, Prec. Controller for GTLp/GTL Bus Termination. 908.80/1,000 eee TEND i Me rE De , pana ae ue h 
LM3475MFCT-ND Hysteretic PFET Buck Controller* . (E.G lsoale 95) a : a 
LM3475MFTR-ND Fysterti PFET Buck Controller™. 617.50/1,000 [asaeeD TRANG i wile ie Diet Sane ee Stee 00 
LM3477AMMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re 265 197 1.46 igeeeaen ety a sine Rata Minne rena i> BCE Daaetes 
LM3477AMMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re 1094.40/1,000 gel SP-C SOnvertee tor We Ppiications © ; ; 5 
7 : ; aan NL rere LM3557SD-2TR-ND Step-Up Converter for White LED Applications 8-LLP 1267.20/1,000 
LM3477MMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re 2.65 1.97 1.46 LM3570SDCT-ND Low Noise White LED Driver Syst 4ULP 333. 253 193 
LM3477MMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re 1094.40/1,000 i MaS70S0T REND — — = 8 iD —= = mis ee aa TOA 
[M3478MMICT-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 262 195 1.44 TREAD ait Re aioe river System . oi feu) eae 
LM3478MMTR-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 1081.60/1,000 LM3578AMXTR-ND Syiching Romilctar® ‘ 2125.00/2 500 
LM3480IM3X-12CT-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.20 88 §©.64 LM3578AN-ND ewiching Be viine? 211 157 1.16 
LM3480IM3X-12TR-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1224.00/3,000 iy ‘ 9 Reg hay i i ; 
LM3590MFCT-ND Triple White LED Driver wee! ey eve 
LM3480IM3-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.20 88 64 - - - 
LM3590MFTR-ND Triple White LED Driver* OT-23-5 533.00/1,000 
LM3480IM3-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* 416.00/1,000 LM3590MFEV-ND Evaluation Board for LM3590MF* 93.15 pent ge ee 
LM3480IM3-5.0CT-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* 1.20 88 64 i 7 


LM3480IM3-5.0TR-ND 
LM3481MMCT-ND 


5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* 
High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching 


416.00/1,000 


LM3595LDCT-ND 
LM3595LDTR-ND 


Quad Parallel White LED Driver* 
Quad Parallel White LED Driver* 


2.65 1.97 1.46 


1094.40/1,000 


LM3595LDEV-ND Evaluation Board for LM3595LD 95.70 
Regulator® NEW! 2B 2766 [M3622AM-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller 278 211 161 
LM3481MMTR-ND High Eff. Low Side one Controller for Switching LM3622AM-4.2-ND 4.2V, Lithium-Ion Battery Charger Controller* . SOIC 2.78 211 1.61 
Regulator* NEW..... ~ 1436.40/1,000 LM3622AM-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller SOIC 2.78 211 1.61 
LM3485MMCT-ND Hysteric PFET Buck Controller* N67 1.25.92 LM3622AM-8.4-ND. 8.4V, Lithium-Ion Battery Charger Controller* . “SOIC 2.78 2.11 1.61 
LM3485MMTR-ND Hysteric PFET Buck control 691.20/1,000 LM3622M-4.1-ND 4.AV, Lithium-lon Battery Charger Controller “SOIC 2.64 1.96 1.45 
LM3485EVAL-ND Evaluation Board for LM3485 38.250 — LM3622M-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller® . “SOIC 2.64. 1.96 1.45 
LM3488MMCT-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 277 2.06 1.52 LM3622M-8.2-ND 8.2V, Lithium-Ion Battery Charger Controller “SOIC 2.64 1.96 1.45 
LM3488MMTR-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 1143.04/1,000 LM3622M-8.4-ND 8.4V, Lithium-Ion Battery Charger Controller SOIC 264 196 1.45 
LM3489MMCT-ND Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin* ide ee eye LM3658SD-ACT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* 1.92 1.43 1.06 
LM3489MMTR-ND Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin* 729.60/1,000 LM3658SD-ATR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* 793.60/1,000 
LM3490IM5-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3658SD-BCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger w/LDO Mode’ 792 143 1.06 
with Logic-Controlled ON/OFF* 124166: LM3658SD-BTR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger w/LDO Mode 793.60/1,000 
LM3490IM5-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3658SDCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 1.92 1.43 1.06 
with Logic-Controlled ON/OFF* SOT-23-5 429.00/1,000 LM3658SDTR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 793.60/1,000 
LM3490IM5-5.0CT-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3668SD-3.3CT-ND 1A Dual High Efficiency DC/DC Converter*... 5.48 4.34 3.48 
with Logic-Controlled ON/OFF* SOT-23-5 1.24 91 66 LM3668SD-3034CT-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC/DC Converter* NEW!...12-LLP 548 418 3.48 
LM3490IM5-5.0TR-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3668SD-3034TR-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC/DC Converter* NEW!. 3236.40/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF* SOT-23-5 429.00/1,000 LM3668SD-4550CT-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC/DC Converter* NEW!. 6.48 418 3.48 
LM3490IM5-12CT-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3668SD-4550TR-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC/DC Converter* NEW: 3236.40/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF*.. SOT-23-5 = 1.24 91 66 LM3670MF-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter 3.04 2.26 1.67 
LM3490IM5-12TR-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Vo! LM3670MF-ADJTR-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter... 1254.40/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF* SOT-23-5 429.00/1,000 LM3670MF-1.2CT-ND 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter* 3.04 2.26 1.67 
LM3490IM5-15CT-ND 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3670MF-1.2TR-ND 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter* 1254.40/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 1.24 91 66 LM3670MF-1.5CT-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 3.04 2.26 1.67 
LM3490IM5-15TR-ND | 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3670MF-1.5TR-NO | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 1254.40/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 429.00/1,000 LM3670MF-1.6CT-ND 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter* 3.04 2.26 1.67 
LM3495MTC-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller for LM3670MF-1.6TR-ND | 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter* 1254.40/1,000 
Low Output Voltage* 16-TSSOP 5.75 437 3.34 LM3670MF-1.8CT-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 219 207 aoe: 
LM3495MTCXCT-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller for LM3670MF-1.8TR-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 1254.40/1,000 
Low Output Voltage* 46-TSSOP 5.75 437 3.34 LM3670MF-1.875CT-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DG Converter* 3.04 2.26 1.67 
LM3495MTCXTR-ND | Emulated Peak Current Mode Buck Controller for LAMSECOME HOLS END 875% tl Buck DG DG Converter : Se ae 
Low Output Voltage* 7187.50/2,500 Tees, ee aia a z ‘ 4 
LM3500TL-16-ND Sync. Step-Up DC-DC Convert 333 253 1.93 LM3670MEF-2.5TR-ND | 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 1254.40/1 ,000 
EMBS00TL-1GEV-ND | Evaluation Board for LMa500TL-16* me = = PMSeZOM igs egy Ogg) 3-3V, Mini Buck DC-DG Gonverter® Ste eS | ae 
LM3500TL-21CT-ND _| Sync. Step-Up DC-DC Converter... 3.50 2.66 2.03 eee eT Sa 4 aoe 
21 TRA = zi =i | j., Mini Buck DC-DC Converter i ! J 
PM SSOC TS OuTEGN Ommmm Sync. Step-Up DC-DG Converter ° ae LIM3670MFX-ADJTR-ND | Adj.. Mini Buck DC-DC Converter* 3675.00/3,000 
LM3501TL-16CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LE! .8-SMD 3.58 2.72 2.08 " 
- | | | f * * LM3671MF-ADJCT-ND | Adj., 6(00mA Buck DC-DC Converte 2.55 1.94 1.48 
LM3501TL-21CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED*. microSMD 3.58 2.72 2.08 ; 
y 1 # i f * i LM3671MF-ADJTR-ND | Adj., 6(00mA Buck DC-DC Converter* 1285.20/1,000 
LM3501TL-21TR-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED*. microSMD 475.48/250 ns 
LIM3501TL-16EV-ND Evaluation Board for LM3501TL-16* 100.80 LM3671MF-1.2CT-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 1.94 1.48 
= = = = RIGAGR 5 LM3671MF-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 1285.20/1,000 
LM3502ITL-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 5.00 3.80 2.90 
= ‘i a i * as LM3671MF-1.25CT-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 1.94 1.48 
LM3502ITL-16TR-ND 16V Step-Up Converter for White LED 10-microSMD 665.00/250 
i : LM3671MF-1.25TR-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3502ITL-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED . 10-microSMD 5.08 3.86 2.95 LM3671MF-1.375CT-ND | 1375V. 600mA Buck DC-DC Converte 255 194 1.48 
LM3502ITL-25TR-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 674.98/250 4 i . ’ q * i ‘i , 
LM3671MF-1.375TR-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter’ 1285.20/1,000 
LM3502ITL-44CT-ND 44V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 6.10 4.64 3.54 
TM3 : = LM3671MF-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter . 2.55 1.94 1.48 
502ITL-44TR-ND 44V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 811.30/250 . i 
LM3502ITL-44EV-ND Evaluation Board for LM3502ITL-44* 421.20 LM3671MF-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter . 1285.20/1,000 
a f ee a LM3671MF-1.6CT-ND 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter . 2.55 1.94 1.48 
LM3502SQ-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 458 348 2.66 = u i 
LM3502SQ-16TR-ND | 16V Step-Up Converter for White LED* 2305.80/1,000 TCO RECT ov; coOmA Buck bebe Gomeaer: ae ae 
LM3502SQ-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED . 485 3.69 2.82 = x - = 7 7 
= LM3671MF-1.8TR-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter . 1285.20/1,000 
Tee Ee eas pata ie eee sO ONE LM3671ME-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter 255 194 1.48 
ix 5 a g 2 is LM3671MF-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC C: rter* 1285.20/1,000 
LM350280-35TR-ND | 35\ Step-Up Converter for White LED* 2683.80/1,000 [M367ITL-1.20T-ND | 4:2V, 600mA Buck DC-DC Convarter*. Sabie oes 
LM3502SQ-44CT-ND 44V Step-Up Converter for White LED* 5.83 443 3.38 LM3671TL-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 385.70/250 
LM3502SQ-44TR-ND 44V Step-Up Converter for White LED* 2935.80/1,000 LM36711L-1.5CT-ND T.5V, 600mA Buck DC-DC Converter* 290 221 1.69 
LM3503ITL-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver 5.00 3.80 2.90 LM3671TL-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter* 385.70/250 
LM3503ITL-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver 665.00/250 LM3671TL-1.8CT-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter* 290 221 1.69 
LM3503ITL-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver 5.08 3.86 2.95 LM3671TL-1.8TR-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter* 385.70/250 
LM3503ITL-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver*.. 674.98/250 LM3671TL-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* 2.90 2.21 1.69 
LM3503ITL-25EV-ND___| Evaluation Board for LM3503ITL-25 * 121;20 a! LM3671TL-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* ... 385.70/250 
LM3503ITL-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver 5.60 4.26 3.25 LM3676SD-1.5CT-ND 1.5V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* . 2.90 2.21 1.69 
LM3503ITL-35TR-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver icroSMD 744.80/250 LM3676SD-1.5TR-ND 1.5V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* . 1461.60/1,000 
LM3503ITL-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver icroSMD =66.10 4.64 3.54 LM3676SD-1.8CT-ND 1.8V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* . 2.90 2.21 1.69 
LM3503ITL-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver icroSMD 811.30/250 LM3676SD-1.8TR-ND 1.8V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* . 1461.60/1,000 
LM3503SQ-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver 458 348 2.66 LM3676SD-3.3CT-ND 3.3V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* . 2.90 2.21 1.69 
LM3503SQ-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver 2305.80/1,000 LM3676SD-3.3TR-ND 3.3V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter . 1461.60/1,000 
LM3503SQ-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver 485 369 2.82 LM3676SD-ADJCT-ND | Adj., 2IMHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 2.90 2.21 1.69 
LM3503SQ-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver 2444.40/1,000 LM3676SD-ADJTR-ND | Adj., 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter 1461.60/1,000 
LM3503SQ-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver 5.33 4.05 3.09 LM3677TL-1.3CT-ND 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* .. 3.58 2.72 2.08 
LM3503SQ-35TR-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver 2683.80/1,000 LM3677TL-1.3TR-ND 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* 475.48/250 
LM3503SQ-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver 5.83 443 3.38 LM3677TL-1.5CT-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 3.58 272 2.08 
LM3503SQ-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver 2935.80/1,000 LM3677TL-1.5TR-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 475.48/250 
LM3508TLCT-ND Sync. Magnetic Constant Current White LED Driver* . 2.63 2.00 1.53 LM3677TL-1.8CT-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 3.58 2.72 2.08 
LM3508TLTR-ND Sync. Magnetic Constant Current White LED Driver* ... 8-microSMD 349.13/250 LM3677TL-1.8TR-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 475.48/250 
LM3509SDCT-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* w10-LLP 4.75 3.61 2.76 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3677TL-2.5CT-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 3.58 2.72 2.08 LM3709XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3677TL-2.5TR-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 475.48/250 with Low Line Output ... microSMD 320.63/250 
LM3678SD-1.2CT-ND 1.2V, High Perf. Mini 1.54 Step-Down DC-DC LM3710XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 

Converter* NEW!. 4.05 3.08 2.35 with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 


LM3678SD-1.2TR-ND 


4.2V, High Perf. Mini 1.5A Step-Down DC-DG 
Converter* NEW!. 


2041.20/1,000 


LM3710XKMM-232TR-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


LM3678SDE-1.2CT-ND 


1.2V, High Perf. Mini 1.54 Step-Down DC-DC 


LM3710XKMM-463CT-ND 
LM3710XKMM-463TR-ND 
LM3710XQBP-308CT-ND 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 


263 2.00 1.53 


1323.00/1,000 


with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3710XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ... &microSMD 379.05/250 
LM3710XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 


LM3710XQMM-308TR-ND 


3.08V, Microprocessor 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


LM3710YQMM-232CT-ND 
LM3710YQMM-232TR-ND 
LM3711XQBP-308CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuii 


2.63 2.00 1.53 


1323.00/1,000 


with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3711XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ... microSMD 379.05/250 
LM3711XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 


LM3711XQMM-308TR-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


LM3712XQBP-308CT-ND 
LM3712XQBP-308TR-ND 
LM3713XQBP-308CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


... 9-microSMD 


.- 9-microSMD 


285 2.17 1.66 


379.05/250 
2.85 


217 1.66 


Converter* NEW!. en 405 3.08 2.35 
LM3678SDE-1.2TR-ND | 1.2V, High Perf. Mini 1.5 Step-Down DC-DC 

Converter* NEW! 538.65/250 
LM3679TL-1.8CT-ND 1.8V, Mini Buck DC: if 2.65 1.97 1.46 
LM3679TL-1.8TR-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! §55.75/500 
LM3679UR-1.8CT-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! 265 1.97 1.46 
LM3679UR-1.8TR-ND 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* NEW! §55.75/500 
LM3687TL-1815CT-ND | 1.8V, Step-Down DC-DC Converter* NEW: 2:36 1:75 1:30) 
LM3687TL-1815TR-ND | 1.8V, Step-Down DC-DC Converter* NE! 256.50/250 
LM3691TL-0.75CT-ND 0.75V, High Accuracy, Mini 1A, Step-Down DC-DC 

Converter* NEW!. si 6-microSMD 5.35 4.07 3.11 
LM3691TL-0.75TR-ND | 0.75V, High Accuracy, Mini 1A, Step-Down DC-DC 

Converter* NEW! -microSMD 711.55/250 
LM3691TL-1.2CT-ND 1.2V, High Accuracy, , Step 

Converter* NEW!. se 6-microSMD 5.35 4.07 3.11 
LM3691TL-1.2TR-ND 1.2V, High Accuracy, Mini 1A, Step-Down DC-DC 

Converter* NEW!. ict 6-microSMD 711.55/250 
LM3691TL-1.5CT-ND 1.5V, High Accuracy, Mini 1A, Step-Down DC-DC 

Converter* NEW!. a 6-microSMD 5.35 4.07 3.11 
LM3691TL-1.5TR-ND 1.5V, High Accuracy, Mini 

Converter* NEW......... 711.55/250 
LM3700XCBP-290CT-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit. ASP OS E76) 
LM3700XCBP-290TR-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit. 142.50/250 
LM3702XCBP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset......9-microSMD 1.69 1.24 .90 
LM3702XCBP-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset...... 9-microSMD 168.75/250 
LM3702XCTP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with 

Manual Reset* NEW!.. Q-microSMD 1.69 1.24 90 
LM3702XCTP-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with 

Manual Reset* NEW!.. 168.75/250 
LM3702YABP-290CT-ND | 2.9V, MPU Supervisory Circuit wit 169 124 90 
LM3702YABP-290TR-ND | 2.9V, MPU Supervisory Circuit with Manual Rese 168.75/250 
LM3702YABP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset. (Ha he al 
LM3702YABP-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset. 160.50/250 
LM3703XCBP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset... 1.61 #118 86 
LM3703XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Manual Reset 160.50/250 
LM3704XBMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.50 1.6 1.38 


LM3713XQBP-308TR-ND_ 


LM3722EM5-2.32CT-ND 
LM3722EM5-2.32TR-ND 
LM3722EM5-3.08CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Reset Circu 
2.32V, Microprocessor Reset Circu 
3.08V, Microprocessor Reset Circu 


. 9-microSMD 


379.05/250 
2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 
2.80 2.08 1.54 


LM3704XBMM-232TR-ND 
LM3704XBMM-463CT-ND 
LM3704XBMM-463TR-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM3722EM5-3.08TR-ND 
LM3722EM5-4.63CT-ND 
LM3722EM5-4.63TR-ND 
LM3722IM5-2.32CT-ND 

LM3722IM5-2.32TR-ND 


3.08V, Microprocessor Reset Circu 
4.63V, Microprocessor Reset Circu 
4.63V, Microprocessor Reset Circu 
2.32V, Microprocessor Reset Circu 
2.32V, Microprocessor Reset Circu 


1155.84/1,000 
2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 
2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LM3722IM5-3.08CT-ND 
LM3722IM5-3.08TR-ND. 
LM3722IM5-4.63CT-ND 
LM3722IM5-4.63TR-ND 
LM3723EM5-2.32CT-ND 


3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 
3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 
4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 
4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 
2.32V, Microprocessor Reset Circui 


2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 
1.75 1.30 
972.80/1,000 
2.80 2.08 1.54 


2.36 


LM3704XCMM-263CT-ND 
LM3704XCMM-263TR-ND 
LM3704XCMM-308CT-ND 


2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input... 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 
2.50 


1.86 1.38 


LM3723EM5-2.32TR-ND 
LM3723EM5-3.08CT-ND 
LM3723EM5-3.08TR-ND 
LM3723EM5-4.63CT-ND 
LM3723EM5-4.63TR-ND 


2.32V, Microprocessor Reset Circu 
3.08V, Microprocessor Reset Circu 
3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 
4.63V, Microprocessor Reset Circui 
4.63V, Microprocessor Reset Circu 


1155.84/1,000 
2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 
2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 


LM3704XCMM-308TR-ND 
LM3704XDMM-220CT-ND 
LM3704XDMM-220TR-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circui 
with Power Fail Input 
2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM37231IM5-2.32CT-ND 
LM3723IM5-2.32TR-ND 
LM3723IM5-3.08CT-ND 
LM3723IM5-3.08TR-ND 
LM37231IM5-4.63CT-ND 


2.32V, Microprocessor Reset Circu 
2.32V, Microprocessor Reset Circuit. 
3.08V, Microprocessor Reset Circu 
3.08V, Microprocessor Reset Circu 
4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 


2.36 1.75 1.30 

972.80/1,000 
1.75 1.30 

972.80/1,000 
1.75 1.30 


2.36 
2.36 


LM3704XDMM-232CT-ND 
LM3704XDMM-232TR-ND 
LM3704XDMM-463CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input... 
4.63V, Microprocessor Sup 
with Power Fail Input 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 
2.50 


1.86 1.38 


LM37231M5-4.63TR-ND 
LM3724EM5-2.32CT-ND 
LM3724EM5-2.32TR-ND 
LM3724EM5-3.08CT-ND 
LM3724EM5-3.08TR-ND 


4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 
2.32V, Microprocessor Reset Circuit. 
2.32V, Microprocessor Reset Circu 
3.08V, Microprocessor Reset Circu 
3.08V, Microprocessor Reset Circu 


972.80/1,000 
2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 
2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 


LM3704XDMM-463TR-ND 
LM3704YAMM-308CT-ND 
LM3704YAMM-308TR-ND 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circui 
with Power Fail Input 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM3724EM5-4.63CT-ND 
LM3724EM5-4.63TR-ND 
LM3724IM5-2.32CT-ND 
LM3724IM5-2.32TR-ND 
LM3724IM5-3.08CT-ND 


4.63V, Microprocessor Reset Circu 
4.63V, Microprocessor Reset Circuit. 
2.32V, Microprocessor Reset Circui 
2.32V, Microprocessor Reset Circuit* 
3.08V, Microprocessor Reset Circui 


2.80 2.08 1.54 
1155.84/1,000 
2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 


2.36 1.75 1.30 


LM3704YBMM-360CT-ND 
LM3704YBMM-360TR-ND 


3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM3724IM5-3.08TR-ND 
LM37241M5-4.63CT-ND 
LM3724IM5-4.63TR-ND 
LM3743MM-1000CT-ND 
LM3743MM-1000TR-ND 


3.08V, Microprocessor Reset Circu 
4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 
4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 
N-Channel FET Synchronous Buck Controller*. 
N-Channel FET Synchronous Buck Controller*. 


972.80/1,000 
1.75 1.30 

972.80/1,000 
2.00 1.53 

1323.00/1,000 


2.36 
2.63 


LM3743MM-300CT-ND 
LM3743MM-300TR-ND 
LM3812M-1.0-ND 


N-Channel FET Synchronous Buck Controller*. 
N-Channel FET Synchronous Buck Controller* 
Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 


2.38 1.81 1.38 
1197.00/1,000 


LM3704YCMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LM3812M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3704YCMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, High Side* 3.20 2.44 1.86 
with Power Fail Input... 1034.24/1,000 LM3813M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3704YCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Sup Element and PWM Output, Low Side* 3.20 244 1.86 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LM3813M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3704YCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3814M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3705XCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, High Side 3.20. 2.44 1.86 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LM3814M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3705XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3815M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3706XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, Low Side 3.20 244 1.86 
with Low Line Output. 2.80 2.08 1.54 LM3815M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

LM3706XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit Element and PWM Output, Low Side* 3.20 2.44 1.86 
with Low Line Output. 9-microSMD 304.76/250 LM3875TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp* .. 4 6.36 5.03 4.03 

LM3708XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3876T-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute* ... TO-220-11 5.80 4.59 3.68 
with Low Line Output. Q-microSMD 2.95 219 1.62 LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute* ... T0-220-11 6.20 4.90 3.93 

LM3708XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3880MF-1AACT-ND | 2.7V to 5.5V, 10ms Power Sequencer* . ibzdeh | eahl 95 
with Low Line Output. 9-microSMD 320.63/250 LM3880MF-1AATR-ND | 2.7V to 5.5V, 10ms Power Sequencer® . 617.50/1,000 

LM3708XQTP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3880MF-1ABCT-ND | 2.7V to 5.5V, 30ms Power Sequencer* . 1.78 1.31 95 
with Low Line Output* .... Q-microSMD 2.95 219 1.62 LM3880MF-1ABTR-ND | 2.7V to 5.5V, 30ms Power Sequencer* . 617.50/1,000 

LM3708XQTP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3880MF-1ACCT-ND | 2.7V to 5.5V, 60ms Power Sequencer* . 1.78 61.31 95 
with Low Line Output* .... 9-microSMD 320.63/250 LM3880MF-1ACTR-ND | 2.7V to 5.5V, 60ms Power Sequencer* . 617.50/1,000 

LM3709XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3880MF-1ADCT-ND | 2.7V to 5.5V, 120ms Power Sequencer* ieee keh 95 
with Low Line Output. Q-microSMD 2.95 2.19 1.62 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description a 25 100 Part No. Description Pkg. a 25 100 
LM3880MF-1ADTR-ND | 2.7V to 5.5V, 120ms Power Sequencer* 617.50/1,000 LM4041CIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*...... 403.00/1,000 
LM3880MF-1AECT-ND | 2.7V to 5.5V, 2ms Power Sequencer* NEW! ierdehleshl 95 LM4041CIM3-ADJCT-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 1.16 86 62 
LM3880MF-1AETR-ND | 2.7V to 5.5V, 2ms Power Sequencer* NEW! SOT-23-6 617.50/1,000 LM4041CIM3-ADJTR-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 403.00/1,000 
LM3881MMCT-ND 2.7V to 5.5V Power Sequencer* .. -MSOP 1.78 = 1.31 95 LM4041CIM7-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1.16 86 62 
LM3881MMTR-ND 2.7V to 5.5V Power Sequencer* .. 617.50/1,000 LM4041CIM7-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*........ 403.00/1,000 
LM3886T-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute* 7.14 565 4.53 LM4041CIM7-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*...... TAG PESEE2 
LM3886TF-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute* 7.14 565 4.53 LM4041CIM7-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*. 403.00/1,000 
LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver* .... 260 1.94 1.43 LM4041CIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*. 1.16 86 62 
LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver 3.88 2.95 2.25 LM4041C1IZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1.16 86 62 
LM3914VXCT-ND Dot/Bar Graph Display Driver 3.88 2.95 2.25 LM4041DEM3-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 1.16 86.62 
LM3914VXTR-ND Dot/Bar Graph Display Driver 1953.00/1,000 LM4041DEM3-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 403.00/1,000 
LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 285 212 1.57 LM4041DEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.07 1S 
LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 264 1.96 1.45 LM4041DEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%*....: 403.00/1,000 
LM3940IMP-3.3CT-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 1.86 1.38 1.02 LM4041DIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%*....SOT-23 POOH eeizumnoe 
LM3940IMP-3.3TR-ND__| 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 768.00/1,000 TTR rane EG eS Stunt Nomoge Reference aie = ee 
LM39401S-3.3-ND TA Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 226 1.68 1.25 j ND) Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference «1.0% 3 He 
[M394018X-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for SV to 3.3V Conversion* Apnea LM4041DIM3-ADJNSTR-ND | Adi. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%* 338.00/1,000 
LM39401T-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 220 1.64 1.21 LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%* 98 ste) 52. 
LM4040AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference «1% * 220 1.64 1.21 Reet caveieeaermem| 1-2¥. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference 21.0% Bde 
LM4040AIM3-2.5TR-ND_| 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 908.80/1,000 ee Ee aane am _ Micropower a coe a ue 208 sane wae 
LM4040AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 2.20 1.64 1.21 PUM GV ETeG; MICCOPOWSE onUnT Voltage. neerence £e /o HU 
. i i £1%* LM4041EIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% OT-23 1.04 J) Be 
SE MSR A teoetilicpee ni Voleine Fe near ne Pt ies oe LM4041EIM3-1.2TR-ND | 1.2V’ Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%*......SOT-23 322.00/1,000 
-F OTR-I : “nh eet i ‘ 1 LM4041ElZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% TO-92 1.08 ahs) YE 
LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 908.80/1,000 
LM4040AIM3-8.2CT-ND | 8.2V. Prec Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 220 164 1.21 LM4050AEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* OT-23 2.98 227 1.73 
SATIRE Oran AAI 1%, = : ; LM4050AEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1499.40/1,000 
EMAGAORIMG:8:2TR:NDM| 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +. 1% . SSA) LM4050AEM3-4.1CT-ND | 4.1V: Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 298 227 1.73 
LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.20 1.64 1.21 
LM4040AIM3-10.0TR-ND| 10V’ Prec. Micropower Shunt Voltage Reference P49 908.80/1 000 LM4050AEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1499.40/1,000 
ACTH : ares sees : : LM4050AEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 2.98 2.27 1.73 
LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.20 1.64 1.21 
LM4040AIM3X-10TR-ND tov, Prec. Micro eis : ‘ . LM4050AEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 
: power Shunt Voltage Reference +.1% .. 2662.50/3,000 5 5 — = 
LM4040AIz-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference «.1%* 390 164 121 LM4050AEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2 ey ala) 
ae ral = ‘ : i LM4050AEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1499.40/1,000 
LM4040AIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 2.20 1.64 1.21 LM4050AEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micro: 
nein i ay - - i power Shunt Voltage Reference 2.98 2.27 1.73 
TSR ETA c(t nec. Micropower Shunt Valtaga Reference 2.1% oe tel LM4050AEM3-10TR-ND | 10V; Precision Micropower Shunt Voltage Reference 4499,40/1,000 
LM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V. Prec. Micionower Shunt Voltage Reterenca © 04% te4. 122 91 LM4050AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.65 2.02 1.54 
[M4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference «2% * 678.40/1,000 EN OSOAIM So TBEND) 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference® 01-28 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-41CT-ND | 4.1V. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference + 2% * 164 122 ot LM4050AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference OT-23 265 2.02 1.54 
4 WAV, qi 2 A + “ ‘e in| fel, y * = 
LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference #.2% * 678.40/1,000 Tee Moe eng) 4:1¥, Precision Micropower Shunt Vottage Reference ake 1925 60/1,000 
LM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 164 122 91 LM4050AIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference OT-23 265 2.02 1.54 
3 ag: Le : f s LM4050AIM3-5.0TR-ND_ | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference OT-23 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 678.40/1,000 a * 
7 5 LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference OT-23 265 2.02 1.54 
OBIS 2CTEND oN Per Micronower shunt votage Reference aa 1.64 arin ae LM4050AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* OT-23 1335.60/1,000 
NRTOAIRITRTGGRENTD] 10V. Pree. Mictonowor Shunt Voltzes Reference 22%" ‘ig a oR LM4050AIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 07-23 2.65 2.02 1.54 
ae Sa ee ect es pee a : ¢ : LIM4050AIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. OT-23 1335.60/1,000 
Fee topaeeup| 10V, Prec. Micropower Shunt Vottage Reference 2.2% * ARENA LI4050BEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 257 1.91 1.42 
ENE 08 Mie 2SIENDR| 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* ies) ile? _f) [M4050BEMS-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 7062.40/1,000 
EMAQHOBIME: IS TRENDB) 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 678.40/1,000 LM4050BEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 257 191 1.42 
EMACAOBIMZ-S1CT-ND)| 4.1, Prec. Micropower Shunt Vottage Reference +.2% ee ell LM4050BEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1062.40/1,000 
Seen ear Eee. pene smu verge erence ain An Ce LM4050BEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference . 257 191 1.42 
-e.0" SV, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 5 : “ LIM4050BEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1062.40/1,000 
LM4040B1Z-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% .. 1.64 (1.22 91 LM4050BEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micro 
u = -8.2CT- .2V, power Shunt Voltage Reference 2.57 1.91 1.42 
EN OR08 ZeS1OENB 5V, Prec. Micrapower Shunt Voltage Reference «2%... Ter ae eal LM4050BEMS3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1062.40/1,000 
LM4040CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 116 86 62 LM4050BEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 191 1.42 
97, 
LM4040CIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 403.00/1,000 LM4050BEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 
LM4040CIM3-4.1NSCT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 1.16 86 62 LM4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 217 1.61 1.19 
LM4040CIM3-4.1NSTR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 403.00/1,000 TM4050BIM3-2.57R-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
LM4040CIM3-5.0NSCT-ND | SV, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% TG SCG? LM4050BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* ae Gil alae) 
LM4040CIM3-5.0NSTR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 403.00/1,000 LM4050BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
LM4040CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 116 =.86 62 LM4050BIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 217. 1.61 1.19 
EMEGHOCIME. 8 2TEEND 2) rec: Mlctonower orn elage Hoterenee aoe ane Bea LIM4050BIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
PUES , Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% : 2 : LM4050BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Mi Shunt Voltage Ref 217 161 1.19 
LM4040CIM3-10.0TR-ND] 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 403.00/1,000 [M40SOBIM3-8.27R.ND | 82V' Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 896.00/1,000 
LM4040CIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 116 =.86 62 LM4050BIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 247 1.61 | 1.19 
LM4040CIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1185.75/3,000 LM4050BIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 
LM4040CIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1146 «6.866 LM4050CEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.48 1.84 1.36 
eet Sie a rise. rae a ee serene ie = aD [M4050CEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1024.00/1,000 
ey HOV i a0 a J 3 LM4050CEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.33 1.73 1.28 
LM4040C1Z-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 116.86 62 LM4050CEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Mictonower Shunt Voltage Referenc 960.00/1,000 
LM4040C1Z-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 116 86 = 62 LM4050CEM3-5.0CT-ND J 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference... 2.48 1.84 1.36 
ee eee ear oe) reac: Micranawer Shunt Vottege Reference =a. HA ee oe LM4050CEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1024.00/1,000 
oe . Pree, Micropower Shunt Voltage Reference 2.5% ‘ : : LIM4050CEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 248 1.84 1.36 
LM4040DEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 6 86 62 LM4050CEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micronower Shunt Voltage Referenc 1024.00/1,000 
LM4040DEM3-2.5TR-ND J 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 403.00/1,000 LM4050CEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.45 1.82 1.35 
LM4040DEMS3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% . ATIC ecOny 62 LM4050CEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 4011.20/1,000 
LM4040DEM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .. 403.00/1,000 LM4050CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 2.05 1.52 1.13 
LM4040DIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 98 72__—«52 LM4050CIM3-2.5TR-ND | 2.V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 844,80/1,000 
LM4040DIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% * 338.00/1,000 LM4050CIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1.95 1.45 1.08 
LM4040DIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* S082) eo LM4050CIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 806.40/1,000 
LM4040DIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 338.00/1,000 LM4050CIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1.95 1.45 1.08 
LM4040DIM3-5.0NSCT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 98 72 52 LM4050CIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 806.40/1,000 
LM4040DIM3-5.0NSTR-ND_| 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 338.00/1,000 [M4050CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 195 145 1.08 
LM4040DIM3-10.0CT-ND/ 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*. ‘OS NE T2 E52 LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 806.40/1,000 
LM4040DIM3-10.0TR-ND) 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*. 338.00/1,000 LM4050CIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1.95 1.45 1.08 
LM4040DIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 98) 72) 252 LM4050CIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 806.40/1,000 
LM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 994.50/3,000 LM4051AEM3-ADJCT-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.98 2.27 1.73 
LM4040D1Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 987252 [M4051AEM3-ADJTR-NDJ Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 
LM4040DIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 98 W252 LM4051AEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct ABE e220 alto 
LM4040DIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 98 a2) 02 LM4051AEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1499.40/1,000 
LM4040D1Z-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 98 42) 62 LM4051AIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 2.65 2.02 1.54 
LM4040D1Z-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*. 98 a2) 02 LM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 1335.60/1,000 
LM4040EEM3-2.50T-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 987252 LM4051AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.65 2.02 1.54 
LM4040EEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 338.00/1,000 LM4051AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc: 1335.60/1,000 
LM4040EIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* &) e  &P LM4051BEM3-ADJCT-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 
LM4040EIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% * 308.00/1,000 LM4051BEM3-ADJTR-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 
LM4040EIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* 1.04 oy 289 LM4051BEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 2.57 1.91 1.42 
LM4041AIM3-1.2CT-ND_| 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 247 1.61 1.19 LM4051BEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1062.40/1,000 
LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 896.00/1,000 LM4051BIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. Zaidi EG 19) 
LM4041AIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 217 1.61 1.19 LM4051BIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 896.00/1,000 
LM4041BIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% .. 164 122 91 LM4051BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 2 ite peLGliy let 9) 
LM4041BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 164 1.22 91 LM4051BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
LM4041BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 678.40/1,000 LM4051CEM3-ADJCT-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 248 1.84 1.36 
LM4041CEM3-ADJCT-ND| Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * .. 1.31 i) a (1) LM4051CEM3-ADJTR-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1024.00/1,000 
LM4041CEM3-ADJTR-ND} Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * . 455.00/1,000 LM4051CEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 2.48 1.84 1.36 
LM4041CEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * ish 97 ~=—.70 LM4051CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1024.00/1,000 
LM4041CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 455.00/1,000 LM4051CIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 195 145 1.08 
LM4041CIM3-1.2NSCT-ND_| 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 1.16 86.62 * RoHS Compliant (Continued) 
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LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 806.40/1,000 LM4132BMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 3.43 2.61 1.99 
LM4051CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1.95 145 1.08 LM4132BMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 1726.20/1,000 
LM4051CIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference’ 806.40/1,000 LM4132BMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 3.43 261 1.99 
LM4120AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 2:95) 2:19) 1162) LM4132BMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 1726.20/1,000 
LM4120AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132CMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* 3.08 234 1.79 
Ma SOAS ZOCT-ND a Prerision Mlcropower ne Reterance™ BES ana Aas LM4132CMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* 1549.80/1,000 
-2.0TR- Precision Micropower LDO Reference. 00/1, LM4132CMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Ref 3.08 234 1.79 
LM4120AIM5-25CT-ND. | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 2.95 219 1.62 | (Mai32¢MF-3.0TR-ND | 3V. Precision LDO Voltage Reference ‘ooaragy 
LM4120AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 2 307. 1 ici * eve 
epee : LM4132CMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 3.08 2.34 1.79 
LM4120AIM5-3.0CT-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference* .. 2.95 219 1.62 LIM4132CMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 1549.80/1,000 
LM4120AIM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference*. 1216.00/1,000 = a ~ Brecis| * 06 
LM4120AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 295 2.19 | 1.62 EMP IGZ DM Eg RECT. ND RG) 1.8, Precision LDO Voltage Referance® US BAS Ue 
ba ; LM4132DMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference 1253.12/1,000 
LM4120AIMS5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132DMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 303 226 1.67 
LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 2.95 2.19 1.62 i : ee 9 . ‘ ‘ 
% el : LM4132DMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 1253.12/1,000 
LM4120AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 rif 
— 7 LM4132DMF-3.3CT-ND__| 3.3V, Precision LDO Voltage Reference 3.03) 226) 167i 
LM4120AIM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference 2.95 219 1.62 — rs 
LM4120AIM5-5.0TR-ND_ | 5V; Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 Pipe DMEg ain vom) 3.2V, Precision LOO Voltaga Refarence® 1253.12/1,000 
LM4120IM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 250 186 1.38 PU ieee ag clave) |-8V, Precision LOO Voltage Refarence® 2.83 210 1.56 
LM4120IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 PU ieee Migltolagiogg| 1.V, Precision LDO Voltage Reference 1167.36/1,000 
LM4120IM5-2.0CT-ND __ | 2V, Precision Micropower LDO Reference ... 2.50 1.86 1.38 LM4132EMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 283 210 1.56 
LW41201M5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference ... 7034.24/1,000 LM4132EMF-3.0TR-ND__ | 3V, Precision LDO Voltage Reference 1167.36/1,000 
LM4120IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 250 1.86 1.38 LM4132EMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 2.83 210 1.56 
LM4120IM5-2.5TR-ND — | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 LM4132EMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 1167.36/1,000 
LM4120IM5-3.0CT-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference*. 250 1.86 1.38 LM4140ACM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference*. 1034.24/1,000 LM4140ACM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 250 1.86 1.38 LiM4140ACM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.3TR-ND | 3.3, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 LM4140ACM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 7.90 625 5.01 
LM4120IM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 250 1.86 1.38 LM4140BCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 5.69 450 3.61 
LM4120IM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 LM4140BCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 5.69 450 3.61 
LM4120IM5-5.0CT-ND__| SV, Precision Micropower LDO Reference* .. 2.50 1.86 1.38 LM4140BCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 5.69 450 3.61 
LM41201M5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference*. 1034.24/1,000 LM4140BCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 5.69 4.50 3.61 
LM4121AIM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Ref . 264 196 1.45 LM4140BCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 5.69 450 3.61 
Be ag ec oan ere poi QO, | MeOH | Pessntpe 20 eae ere 8 22 2m 
Pees HEV, Io 3 dj LM4140CCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference’ Obey) 272) 2108) 
LM4121AIM5-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1088.00/1,000 LM4140CCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 358 272 2.08 
LM4121IM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference... 224 167 = 1.23 LM4140CCM-2.5-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 3.58 2.72 2.08 
Hpbi) Ad]., Precision Mictopower LDO Voltage Reference Ceacessh aly [MAT40CCM-4.1-ND  |4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 358 272 2.08 
LM4121IM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 224° 167) 1:23 i é 
a ' LM4250CM-ND Programmable Op Amp 146 108 78 
LM4121IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 925.44/1,000 LM4250CMXTR-ND Programmable Op Amp* 1243,13/2,500 
LM4125AIM5-2.0CT-ND_| 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc 2.95 219 1.62 g pamp oe 
LM4125AIM5-2.0TR-ND_| 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 1216.00/1,000 PMU IND) Programmable. Op Amp, HEE EG ak 
; ! na cop 9 ane LM4431M3-2.5CT-ND Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference 1.24 91 66 
LM4125AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 295 219 1.62 LM4431M3-2. 5TRND Precision Vol Mi Shunt Vol Ref ¥ 807-23 %29.00/1,000 
LM4125AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1216.00/1,000 2.574 recision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference *...... : 00/1, 
LM4125AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 295 219 1.62 LM4510SDCT-ND Syne. Step-Up DG/DC Converter with True Shutdown 
LM4125AIM5-4.1TR-ND_| 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1216.00/1,000 Isolation 428 3.25 2.48 
LM41251M5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 250 1.86 1.38 LM4510SDTR-ND Syne. Step-Up DG/DG Converter with True Shutdown 
LM41251M5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc 1034.24/1,000 Isolation : ween 2154.60/1,000 
LM41251M5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Referen 250 1.86 1.38 LIM4550BVH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphone 
LM4125IM5-2.5TR-ND ‘| 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1034.24/1,000 Amp, Sample Rate Conversion/National 3D Sound* 7.14 565 4.53 
LM4125IM5-4.1CT-ND _| 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 2.50 1.86 1.38 LM4562HA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* . 15.96 13.68 12.13 
LM41251M5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1034.24/1,000 LM4562NA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* . 453 344 2.63 
LM4128AMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 2.30 1.70 LM4562MA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* . 453 3.44 2.63 
LM4128AMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 LM4570LQCT-ND. Single-Ended Input Motor Driver* . 2.08 1.55 1.14 
LM4128AMF-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 2.30 1.70 LM4570LQTR-ND Single-Ended Input Motor Driver* .. 857.60/1,000 
LM4128AMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 LM4663MT-ND 2W Stereo Class D Audio Power Amp with Stereo 
LM4128AMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 2.30 1.70 Headphone Amp... .24-TSSOP 3.23. 2.46 1.88 
re Pea 3 ND ay Hc Mlcronowet rhe voliage Reprees 4 a Ba eto LM4665ITLCT-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* ...9-microSMD 3.01 2.24 1.65 
pee -OV, Frecision Micrapower Oltage Reference x 3 s LM4665ITLTR-ND Filterless High Effici 1W Switching Audio Amp* 327.38/250 
LM4128AMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 LM4665LDCT-ND Fiterlece High Efficiency 1W Switching mls am 260 1 au 151 
LM4128AMF-3.3CT-ND _| 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 2.30 1.70 i A ici fitch A ' ) 
LM4128AMF-3.3TR-ND | 3. BV, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 Pte OTD SS aL a 1310 Aor 000 
Bo uonune OV ISI ell LM4665MMCT-ND Filterless High Effici 1W Switching Audio Amp* 2.63 2.00 1.53 
LM4128AMF-41CT-ND | 4.1V’ Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 230 1.70 i SES LICH EIREICAoe1W) SOCKET Acaoe 
a 7 LM4665MMTR-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp 1323.00/1,000 
- | * 
LM4128AMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 1277.44/1,000 a - 
i 7 ‘. LM4666SDCT-ND 1.2W Switching Audio Amp 2.65 1.97 1.46 
LM4128BMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 1.88 140 1.04 LM4666SDTR-ND +2 Switching Audio Am 4094.40/1,000 
LM4128BMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1 ,000 LM4667ITLCT-ND 13W Snitching Audio fa 1.84 135 ‘ 98 
LM4128BMF-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.88 1.40 1.04 LM4667ITLTR-ND 13W SaiEAIng Audio Aa ‘ 183.75/250 
LM4128BMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1,000 LM4667MMCT-ND 13W Switchi 9 Audio A P 176 130 94 
LM4128BMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 188 1.40 1.04 SS itening Buco amp : : J 
LM4128BMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1,000 LM4667MMTR-ND 1.3W Switching Audio Amp*.......... As 611.00/1,000 
LM4128BMF-3.0CT-ND _| 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.88 1.40 1.04 Rees 40w ag aes Mona a aan rower pula 5.73 Ba er 
TM4128BMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1,000 2 ey eee eT an ee ew : 
LM4128BMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.88 140 1.04 LM4668MH-ND 1OW High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp”. 5.73 4.36 3.33 
LM4128BMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1 000 LM4673SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp 177132 97 
LM4128BMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.88 1.40 1.04 LM4673SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 729.60/1,000 
LM4128BMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1 000 LM4673TMCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* ikray alee key 
LM4128CMF-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 164 121 88 LM4673TMTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp*. i 192.38/250 
LM4128CMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4674ATLCT-ND Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp 6-microSMD 2.36 1.75 1.30 
LM4128CMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 645121 88 LM4674ATLTR-ND Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* .... 16-microSMD 256.50/250 
LM4128CMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4674SQCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* .. 16-LLP 295 219 1.62 
LM4128CMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.64 1.21 88 LM4674SQTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 6-LLP 1216.00/1,000 
LM4128CMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4674TLCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp 6-microSMD 236 1.75 1.30 
LM4128CMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* GA eZ 88 LM4674TLTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* .. 6-microSMD 256.50/250 
LM4128CMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4675SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 8-LLP 2.50 1.86 1.38 
LM4128CMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.64 1.21 88 LIM4675SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* B-LLP 1034.24/1,000 
LM4128CMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference® 569.40/1,000 LM4675TLCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* microSMD 2.21 1.64 1.22 
LM4128DMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference™ 146 1.08 .78 LM4675TLTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 240.64/250 
Teo cee Ne a recon ena at va Radios We Sooo oe LM4680SDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*. 4LLP 5.58 4.24 3.24 
ee els I e LM4680SDTR-ND 10W High Effici Mono BTL Audio Pi Amp*. 741.48/250 
LM4128DMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 mea aw 7 a ok aa eel aes se 
LM4128DMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 1.08 78 cde CMG deal : ; : 
TaIaTAM ¥ LM4681SQTR-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 1041.40/250 
LM4128DMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 507.00/1,000 7 : * 
Ra} : LM4682SQCT-ND 10W Stereo Audio Power Amp W022) 5:72) 14:58 
LM4128DMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 1.08 78 7 + 
- iz ei A * LM4682SQTR-ND 10W Stereo Audio Power Amp 1009.65/250 
LM4128DMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 507.00/1,000 M4701T-ND 30W Audio Pt A ith Mute/Standby Mod 380 289 2.21 
LM4128DMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 1.08 .78 UE AUC EOW8 EAM Win MUIa/Olang Dy: MOCES: b : z 
LM4128DMF-3.3TR-ND _| 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 eae Be ae pve ee! Driver ee ee ae 
LM4128DMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 «1.08 78 a verture® Audio Power Amp” ... . : 5 
LM4128DMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 LM4730TA-ND Stereo 14W Audio Power Amp* 6.93 5.48 4.39 
LM4132AMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference*. Bigaeedid5e Sis7 LM4731TA-ND Stereo 25W Audio Power Amp with Mute/Standby*. 6.55 5.18 415 
LIM4132AMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference*.. 3323.20/1,000 LM4752T-ND 11W Stereo Audio Amp* 2.85 2.12 1.57 
LM4132AMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 5i63) 445) 57 LM4752TS-ND 11W Stereo Audio Amp* 255 1.94 1.48 
LM4132AMF-3,0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 3323.20/7,000 LM4755T-ND 11W Stereo Audio Amp with Mute 285 242 157 
LM4132AMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* .. 563 445 3.57 LM4755TS-ND 11W Stereo Audio Amp with Mute* 285 212 1.57 
LM4132AMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference*. 3323.20/1,000 LM4765T-ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Mode: 647 5.12 4.10 
LM4132BMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* . 3.43 261 1.99 LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute............. 5.40 4.27 3.42 
LM4132BMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* 1726.20/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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LM4766TF-ND. Dual 30W Audio Power Amp with Mute* .T0-220-15 5.80 459 3.68 LM4854|BLTR-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone 
LM4780TA-ND Stereo 60W Audio Power Amp with Mute 10-220 917 7.86 6.97 Audio Amp* ... 12-microSMD 349.13/250 


LM4781TA-ND 
LM4782TA-ND 


3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute* 
3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute* 


. T0-220-27 


10.04 7.94 6.36 
10.22 8.76 7.77 


LM4854LDCT-ND 
LM4854LDTR-ND 


1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp* .. 
1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp* .. 


2.65 2.02 1.54 
1335.60/1,000 


LM4802BLQCT-ND Audio Power Amp with Boost Converte: 28-LLP 4.28 = 3.25 2.48 LM4854MT-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp.....14-TSSOP 2.53 1.92 1.47 
LM4802BLQTR-ND Audio Power Amp with Boost Converte 28-LLP 2154.60/1,000 LM48551BLCT-ND Integrated Audio Amp System* . 18-microSMD 3.58 «2.72 2.08 
LM4804LQCT-ND Low Voltage High Power Audio Amp* .. 28-LLP 4.75 3.61 2.76 LM48551BLTR-ND Integrated Audio Amp System* . 18-microSMD 475.48/250 
LM4804LQTR-ND Low Voltage High Power Audio Amp* .. 28-LLP 2394.00/1,000 LM4855ITLCT-ND Integrated Audio Amp System 18-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM4805LQCT-ND 3V, 1W, Boosted Boomer®*. 28-LLP 4.50 3.42 2.61 LM4855ITLTR-ND Integrated Audio Amp System 18-microSMD 442.23/250 
LM4805LQTR-ND 3V, 1W, Boosted Boomer®*. 28-LLP 2268.00/1,000 LM4855LQCT-ND Integrated Audio Amp System 3.58 2.72 2.08 
LM4808LDCT-ND Dual 105mW Headphone Am| LLP 1.04 PC OmmeeOn LM4855LQTR-ND Integrated Audio Amp System 1801.80/1,000 
LM4808LDTR-ND Dual 105mW Headphone Am -LLP 322.00/1,000 LM4856ITL-ND 1.1W Integrated Audio Amp 3.33 253 1.93 
LM4808M-ND Dual 105mW Headphone Amp* 8-SOIC 99 shes a0) LM4856LQCT-ND 1.1W Integrated Audio Amp 3.10 236 1.80 
LM4808MMCT-ND Dual 105mW Headphone Am 8-MSOP 95 69 50 LM4856LQTR-ND 1.1W Integrated Audio Amp 1562.40/1,000 
LM4808MMTR-ND Dual 105mW Headphone Am 8-MSOP 294.00/1,000 LM4857ITL-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. §.23 3.98 3.04 
LM4809LDCT-ND Dual 105mW Headphone Am| -LLP (ISSNOS NN 2 LM4857SPCT-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 5.10 3.88 2.96 
LM4809LDTR-ND Dual 105mW Headphone Am -LLP 468.00/1,000 LM4857SPTR-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem 2570.40/1,000 
LM4809LQCT-ND Dual 105mW Headphone Amp* -LLP tet3! 83 60 LM4859TLCT-ND Stereo 1.2W Audio Sub-System with 

LM4809LQTR-ND Dual 105mW Headphone Amp* LLP 390.00/1,000 3-D Enhancement* NEW! 428 3.25 2.48 
LM4809MA-ND Dual 105mW Headphone Amp* SOIC 90 65 47 LM4859TLTR-ND Stereo 1.2W Audio Sub-Sys' 

LM4809MIMICT-ND Dual 105mW Headphone Am @MSOP 95 69 50 3-D Enhancement* NEWE..... 568.58/250 
LM4809MMTR-ND Dual 105mW Headphone Am 8-MSOP 294.00/1,000 LM4860M-ND Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 171 «61.27.94 
LM4810LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown -LLP 1.09 80 58 LM4861M-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*... A SU27ie 94 
LM4810LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 377.00/1,000 LM4861MXCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.71 1.27 94 
LM4810MA-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 90 65 47 LM4861MXTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1718.75/2,500 
LM4810MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 95 (6Ses0) LM4862M-ND 675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.61 1.20 89 


LM4810MMTR-ND 
LM4811LDCT-ND 


LM4811LDTR-ND 


Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp 


with Digital Volume Control and Shutdown Mode ............... 10-LLP 
Dual 105mW Headphone Amp 
with Digital Volume Control and Shutdown Mode .............-. 10-LLP 


294.00/1,000 
1.84 135 .98 
637.00/1,000 


LM4863LQCT-ND 
LM4863LQTR-ND 
LM4863M-ND 
LM4863MT-ND 
LM4863MTE-ND 


Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 


.20-TSSOP 
-20-TSSOP 


3:35) 2155) 1:95 
1688.40/1,000 
3.10 2.36 1.80 
273 2.03 1.50 
POS 22157, 


LM4811MMCT-ND 
LM4811MMTR-ND 
LM4820ITP-6CT-ND 


Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode’......... 10-MSOP 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode* 
1W Audio Power Amp 


1.84 135 .98 


637.00/1,000 
ALTO OF, 


LM4864LDCT-ND 
LM4864LDTR-ND 
LM4864M-ND 
LM4864MMCT-ND 
LM4864MMTR-ND 


725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 
725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode* 


1.58 1.16 84 
546.00/1,000 

1.39 1.02 .74 

146 1.08 78 
507.00/1,000 


LM4820ITP-6TR-ND 
LM4832M-ND 


LM4832MT-ND 


1W Audio Power Amp 
Digital Controlled Tone and Volume Circuit 

with Stereo Audio Power Amp? .... 
Digitally Controlled Tone and Volume Circuii 


192.38/250 
5.63 4.28 3.27 


with Stereo Audio Power Amp? .... 4.23 3.22 246 
LM4832MTXCT-ND Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp 4.23 3.22 246 


LM4832MTXTR-ND 
LM4832N-ND 


Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp.... 
Digital Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp 


5281.25/2,500 
5.33 4.22 3.38 


LM4864MMXTR-ND 
LM4865M-ND 


LM4865MMCT-ND 


300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 
750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch* 
750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch... 


1740.38/3,500 
2.02) 1:50) 1-14 


2.02) 1:50) 1-14 


LM4865MMTR-ND 


LM4866LQCT-ND 
LM4866LQTR-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

and Headphone Switch 
2.2W Stereo Audio Amp* 
2.2W Stereo Audio Amp* 


832.00/1,000 
2.19) 2:07 1.53 
1152.00/1,000 


LM4834MS-ND 
LM4835LQCT-ND 
LM4835LQTR-ND 


1.75W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Microphone Preamp. 
Stereo 2W Audio Power Amp wi 
and Selectable Gain 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 


425 3.23 2.47 
3.05 232 1.77 


1537.20/1,000 


LM4835MT-ND 
LM4835MTE-ND 
LM4836LQCT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain* 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 


405 3.08 2.35 


3.63 2.76 2.11 
3.05 2.32 1.77 


LM4866MT-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .. .20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LM4866MTE-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .. .20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LM4866MTEXCT-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LM4866MTEXTR-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .20-TSSOP 2812.50/2,500 
LM4867MT-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp .20-TSSOP 3.28 249 1.90 
LM4867MTE-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp .20-TSSOP 3.40 259 1.98 
LM4868MT-ND Boomer® Output-Transient-Free Dual 

2.1W Audio Amp*..... 20-TSSOP 3.43 2.61 1.99 


LM4868MTE-ND 


LM4869MH-ND 


Boomer® Output-Transient-Free Dual 
2.1W Audio Amp*..... 
1.9W Diff. Input BTL Output Stereo Audio Amp 


.20-TSSOP 
-20-TSSOP 


3.85 2.93 2.24 
2105) 27 1.66 


LM4836LQTR-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 


1537.20/1,000 


LM4871LDCT-ND 
LM4871LDTR-ND 
LM4871M-ND 
LM4871MMCT-ND 
LM4871MMTR-ND 


3W Audio Power Amp with Shutdown Mode*... 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


1.64 1.22 91 
678.40/1,000 

150 1.10 .80 

150 1.10 .80 
520.00/1,000 


LM4836MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost S83) 92:91) 9 52.22 
LM4836MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 3.63 2.76 2.11 
LM4838ITLCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain.....36-microSMD 4.28 3.25 2.48 
LM4838ITLTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain..... 36-microSMD 568.58/250 

LM4838LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain... 3.43 2.61 1.99 


LM4838LQTR-ND 
LM4838MT-ND 
LM4838MTE-ND 
LM4839LQCT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain* 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost... 


1726.20/1,000 
3.33 2.53 1.93 
278) 12.44) 1.61 
3.43 2.61 1.99 


LM4872ITPCT-ND 
LM4872ITPTR-ND 
LM4873MT-ND 
LM4873MTE-ND 
LM4874MH-ND 


1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function* .....20-TSSOP 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function .......20-TSSOP 
2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amp.....20-TSSOP. 


1.86 1.38 1.02 
202.50/250 
255 1.94 1.48 
2.98) 227 As 
2.36 1.75 1.30 


LM4839LQTR-ND 
LM4839MT-ND 
LM4839MTE-ND 
LM4840LQCT-ND 
LM4840LQTR-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost*.. 

Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control* ..28-LLP 
Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control* ..28-LLP 


1726.20/1,000 
428 3.25 248 
405 3.08 2.35 
4.05 3.08 2.35 

2041.20/1,000 


LM4876M-ND 
LM4876MMCT-ND 
LM4876MMTR-ND 
LM4877ITPCT-ND 


1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown* 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow! 
1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 


ASO O80 

173° 1.27 92 
598.00/1,000 

174 129 96 


LM4840MH-ND 
LM4840MT-ND 
LM4841LQCT-ND 
LM4841LQTR-ND 
LM4841MH-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp* . 
Stereo 2W Audio Power Amp* . 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* .. 


405 3.08 2.35 
405 3.08 2.35 
3.10 236 1.80 
1562.40/1,000 
4.05 3.08 2.35 


LM4841MT-ND 
LM4842LQCT-ND 
LM4842LQTR-ND 
LM4842MH-ND 
LM4842MT-ND 


Stereo 2W Amp with DC Volume Control* .. 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* .. 


453 3.44 263 
3.10 236 1.80 
1562.40/1,000 
405 3.08 2.35 
453 3.44 2.63 


LM4877ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 189.00/250 
LM4879IBPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . -microSMD 1.92 1.43 1.06 
LM4879IBPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . -microSMD 208.58/250 
LM4879ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* -microSMD 1.71 1.27 94 
LM4879ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 185.63/250 
LM4879ITPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . eral alee ee 
LM4879ITPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 185.63/250 


LM4879MMCT-ND 
LM4879MMTR-ND 
LM4879SDCT-ND 
LM4879SDTR-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 


178 131 95 
617.50/1,000 

174 1.29 96 
716.80/1,000 


LM4844TLCT-ND 


Stereo 1.2W Audio Sub-System with 


LM4880M-ND 
LM4881M-ND 
LM4881MMTR-ND 
LM4881N-ND 
LM4882M-ND 


Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode: 
Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode* . 
Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode* . 
Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode* . 
Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode’ 


TSS S85 
ital ile ey 
704.00/1,000 
ie ese she 
1.39 1.02.74 


LM4882MMCT-ND 
LM4882MMTR-ND 
LM4888SQCT-ND 


LM4888SQTR-ND 


Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 
Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 
Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D 
Enhancement*.. 
Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D 
Enhancement*.. 


1.39 1.02 74 
481.00/1,000 


2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 


3-D Enhancement* NEW!. ...30-microSMD 4.75 3.61 2.76 
LM4844TLTR-ND Stereo 1.2W Audio Sub-System with 

3-D Enhancement* NEWS... 30-microSMD 631.75/250 
LM4845ITLCT-ND Output Capacitorless Audio Subsystem 25-microSMD 5.95 4.53 3.46 
LM4845|ITLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem ... 25-microSMD 791.35/250 
LM4846TLCT-ND Output Capacitorless Audio Subsystem® .. 25-microSMD 5.95 4.53 3.46 
LM4846TLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem *. 25-microSMD 791.35/250 
LM4851ITLCT-ND Integrated Audio Amp System 18-microSMD 3.10 2.36 1.80 
LM4851ITLTR-ND Integrated Audio Amp System. 18-microSMD 412.30/250 
LM4851LQCT-ND Integrated Audio Amp System* 3.10 236 1.80 
LM4851LQTR-ND Integrated Audio Amp System* 1562.40/1,000 
LM4852ITL-ND 1.1W Integrated Audio Am, 3.10 2.36 1.80 
LM4852LQCT-ND 1.1W Integrated Audio Am, 3.10 236 1.80 


LM4852LQTR-ND 


1.1W Integrated Audio Am 


1562.40/1,000 


LM4889ITLCT-ND 
LM4889ITLTR-ND 
LM4889LDCT-ND 
LM4889LDTR-ND 
LM4889MA-ND 


1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp* . 


1.43' 1.05 76 
142.50/250 

165 1.21 88 
572.00/1,000 

1.39 1.02  .74 


LM4853LDCT-ND 
LM4853LDTR-ND 
LM4853MMCT-ND 
LM4853MMTR-ND 
LM4854IBLCT-ND 


Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp* 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp* 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Am| 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp.. 
1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone 

Audio Amp* 


.... 12-microSMD 


2792.07 iss 
1152.00/1,000 
2.50 1.86 1.38 
1034.24/1,000 


2.63 2.00 1.53 


LM4889MMCT-ND 
LM4889MMTR-ND 
LM4890IBPCT-ND 


1W Audio Power Amp* . 
1W Audio Power Amp* . 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


1.20 88 64 
416.00/1,000 
1.76 130 94 


LM4890IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 176.25/250 
LM4890ITLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode Wel ee ee 
* RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1086 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National —— “ 
| eerie Digi@Reel® LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
LM4890ITLTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 172.50/250 LM4921ITLTR-ND Low Voltage |S 16-Bit Stereo DAC* 330.75/250 
LM4890ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode ieelh ae aay LM4923LQCT-ND 1.1W Fully Differential Audio Power Am| 8-LLP 1.24 91 66 
LM4890ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 172.13/250 LM4923LQTR-ND 1.1W Fully Differential Audio Power Amp.. 8-LLP 429.00/1,000 
LM4890LDCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 158 118 87 LM4923MMCT-ND 1.1W Fully Differential Audio Power Amp* NEW! 8-MSOP 1.54 113 .82 


LM4890LDTR-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


652.80/1,000 


LM4923MMTR-ND 


1.1W Fully Differential Audio Power Amp* NEW! 


533.00/1,000 


LM4890M-ND 
LM4890MMCT-ND 
LM4890MMTR-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*. 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


158° 1:18 87 
168 1,18 87 
652.80/1,000 


LM4924MMCT-ND 
LM4924MMTR-ND 
LM4924SDCT-ND 
LM4924SDTR-ND 
LM4925MMCT-ND 


Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 

Audio Amp 


2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 
289 215 1.59 
1191.68/1,000 


2890 205) 59 


LM4925MMTR-ND 


2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp... 


1191.68/1,000 


LM4890MXTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*. : 1593.75/2,500 
LM4891ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode -microSMD 2.06 1.53 1.14 
LM4891ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode }-microSMD 224.44/250 
LM4891M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*. -8-SOIC 1.92 1.43 1.06 
LM4892ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense’ -microSMD 1.98 1.48 1.09 
LM4892ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense -microSMD 216.00/250 
LM4892M-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense. 8-SOIC 1.92 1.43 1.06 
LM4892MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense. 8-MSOP 1.92 1.43 1.06 
LM4892MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense. 793.60/1,000 
LM4893ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp* .. 180 132 .96 
LM4893ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp* .. 180.00/250 
LM4893MA-ND 1.1W Audio Power Amp* .. 1.80 1.32.96 
LM4893MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp* .. 180 1:32 96 


LM4893MMTR-ND 
LM4894ITPCT-ND 
LM4894ITPTR-ND 
LM4894LDCT-ND 


1.1W Audio Power Amp* ote 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 


624.00/1,000 
eae sve es 
229.50/250 
2.26 1.68 1.25 


LM4927SDTR-ND 2.5W Fully Differential Audio Power Am| 8-LLP 802.56/1,000 
LM4928SDCT-ND 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp . 4-LLP 2.738 2.08 1.59 
LM4928SDTR-ND 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp . 4-LLP 1373.40/1,000 
LM4928TLCT-ND 1.2W Fully Differential Audio Power Amp* NEW! 6-microSMD 2.73 2.08 1.59 
LM4928TLTR-ND 1.2W Fully Differential Audio Power Amp* NEW... 16-microSMD 1373.40/1,000 
LM4929MMCT-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp 0-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LM4929MMTR-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp 0-MSOP 908.80/1,000 
LM4930ITLCT-ND Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 

Speaker Amp... 36-microSMD 7.88 6.23 4.99 


LM4894LDTR-ND 
LM4894MMCT-ND 
LM4894MMTR-ND 
LM4895|BP-ND 
LM4895ITPCT-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gait 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain... 9-microSMD 


934.40/1,000 
2.26 1.68 1.25 

934.40/1,000 
2.45 1.82 1.35 
2.45 1.82 1.35 


LM4930ITLTR-ND 
LM4930LQCT-ND 
LM4930LQTR-ND 


Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
Speaker Amp... 
Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono 
Speaker Amp... 
Audio Subsystem, Stereo Headphone, 


1190.63/250 


788 623 4.99 
1190.63/250 


LM4895!TPTR-ND 
LM4895MMCT-ND 
LM4895MMTR-ND 
LM4897MMCT-ND 
LM4897MMTR-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain... 9-microSMD 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gait 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain. 
1.1W Audio Power Amp 
1.1W Audio Power Amp 


266.29/250 
2.45 1.82 1.35 
1009.92/1,000 
1.80 132 .96 
624.00/1,000 


LM4931ITLCT-ND 
LM4931ITLTR-ND 
LM4934RLCT-ND 


Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker 
Stereo Headphone Amplifier*... 
Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker 
Stereo Headphone Amplifier* 
Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono 


42-microSMD 


42-microSMD 


790 6.25 5.01 
1193.80/250 


LM4898ITL-ND 
LM4898LDCT-ND 
LM4898LDTR-ND 
LM4898MMCT-ND 
LM4898MMTR-ND 


1W Fully Differential Audio Power Amp. 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 


TOP G27, 92) 

Ge esse 
598.00/1,000 

ie) ea Be 
598.00/1,000 


Speaker Amp*.. 7.58 6.00 4.81 
LM4934RLTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono 
Speaker Amp*.. 42-microSMDxt 1146.18/250 


LM4935RLCT-ND 
LM4935RLTR-ND 


Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone 
Mono Speaker Amplifier* 
Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone 
Mono Speaker Amplifier* 49-microSMDxt 


49-microSMDxt 


788 6.23 4.99 
1190.63/250 


LM4899ITL-ND 
LM4899MMCT-ND 
LM4899MMTR-ND 
LM4900LDCT-ND 
LM4900LDTR-ND 


1W Fully Differential Audio Power Amp. 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 
1W Fully Differential Audio Power Amp. 
3.3V Audio Amp with Shutdown* . 
3.3V Audio Amp with Shutdown* . 


158 118 87 

158 118 87 
652.80/1,000 

143° 1.05  .76 
494.00/1,000 


LM4936MH-ND 
LM4937TLCT-ND 
LM4937TLTR-ND 


Boomer® Stereo 2W Audio Power Amp with Volume Control 


and Selectable Control Interface* .28-TSSOP 
Audio Subsystem, OCL Stereo Headp! 
RF Suppression*.. 36-microSMD 


Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output 


440 3.35 2.56 
5.88 465 3.73 


LM4900M-ND 
LM4900MMCT-ND 
LM4900MMTR-ND 
LM4901LDCT-ND 
LM4901LDTR-ND 


3.3V Audio Amp with Shutdown ... 
265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown*.... 
265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown*.... 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level. 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level. 


143° 1.05.76 

143° 1.05  .76 
494.00/1,000 

ig se Sy 
729.60/1,000 


RF Suppression* 889.00/250 
LM4938MH-ND Stereo 2W Audio Power Amp.. .28-TSSOP 2.70 2.01 1.48 
LM4940TS-ND Stereo 6W Audio Power Amp* .. T0-263-9 2.68 2.04 1.56 


LM4941SDCT-ND 
LM4941SDTR-ND 


1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF 
Suppression/Shutdown* 
1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF 
Suppression/Shutdown* 


194 1.45 1.07 
802.56/1,000 


LM4901MMCT-ND 
LM4901MMTR-ND 
LM4902LDCT-ND 
LM4902LDTR-ND 
LM4902MMCT-ND 


1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level. 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level... 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 


AD A ey! 
704.00/1,000 

143° 1.05 .76 
494.00/1,000 

1.09 80  .58 


LM4941TMCT-ND 
LM4941TMTR-ND 
LM4946SQCT-ND 


1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF 
Suppression/Shutdown*...... é 
1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF 
Suppression/Shutdown* 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 


1.83 1.36 1.01 


198.79/250 
5.88 465 3.73 


LM4902MMTR-ND 
LM4903MMCT-ND 
LM4903MMTR-ND 
LM4904ITLCT-ND 
LM4904ITLTR-ND 


3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 
1W Audio Power Amp* 
1W Audio Power Amp* 
1W Audio Power Amp* 
1W Audio Power Amp* 


377.00/1,000 
iwi se Sy 

729.60/1 ,000 
Weis sey 

192.38/250 


LM4946SQTR-ND 
LM4946TMCT-ND 
LM4946TMTR-ND 
LM4947TLCT-ND 


Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Mono Class D/Stereo Audio Subsystem 
OCL Headphone Amp/National 3D*..............-.: 


3472.00/1,000 
5.88 465 3.73 
889.00/250 


6.35 4.07 3.11 


LM4905LDCT-ND 
LM4905LDTR-ND 
LM4905LQCT-ND 
LM4905LQTR-ND 
LM4905MMCT-ND 


1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp 


174 129 96 
716.80/1,000 


74S 290296 
716.80/1,000 
174 129 96 


LM4947TLTR-ND 
LM4949TLCT-ND 
LM4949TLTR-ND 


Mono Class D/Stereo Audio Subsystem 
OCL Headphone Amp/National 3D*.............-.eeeee 

Stereo Class D Audio Subystem with OCL 
Headphone* 

Stereo Class D Audio Subystem with OCL 
Headphone* 


711.55/250 
5.70 4.34 3.31 
758.10/250 


LM4905MMTR-ND 
LM4906LDCT-ND 
LM4906LDTR-ND 
LM4906MMCT-ND 
LM4906MMTR-ND 


1W Audio Power Amp 
1W Audio Amp with Selectable Gain 
1W Audio Amp with Selectable Gain 
1W Audio Amp with Selectable Gain 
1W Audio Amp with Selectable Gain 


716.80/1,000 
158 118 87 

652.80/1,000 
158 1.18.87 

652.80/1,000 


LM4950TA-ND 
LM4950TS-ND 
LM4951SDCT-ND 
LM4951SDTR-ND 
LM4954TLCT-ND 


7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp* 
7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp* 
Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp 
Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp 
High Voltage 3W Audio Power Amp* 


283 215 1.64 
283 215 1.64 
2073" 52:08 1159 
1373.40/1,000 
263 2.00 1.53 


LM4907LQCT-ND 
LM4907LQTR-ND 
LM4910LQCT-ND 
LM4910LQTR-ND 
LM4910MA-ND 


1W Audio Amp Power Amp* 
1W Audio Amp Power Amp* 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 


158 1.18 87 
652.80/1,000 

164 1138  .82 
533.00/1,000 

154 113 82 


LM4954TLTR-ND 
LM4960SQCT-ND 
LM4960SQTR-ND 
LM4961LQCT-ND 
LM4961LQTR-ND 


High Voltage 3W Audio Power Amp* 
Piezoelectric Speaker Driver. 
Piezoelectric Speaker Driver. 
Ceramic Speaker Drive: 
Ceramic Speaker Drive: 


349.13/250 
5.95 453 3.46 
2998.80/1 ,000 
5.00 380 2.90 
2520.00/1,000 


LM4910MMCT-ND 
LM4910MMTR-ND 
LM4911MMCT-ND 


LM4911MMTR-ND 


Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output 
Stereo 40mW Low Noise Headp! 
Capacitive Coupled Output i 


Pp 


154 113 82 
533.00/1,000 


158 1:18 87 


652.80/1,000 


LM4970SDCT-ND 
LM4970SDTR-ND 
LM4980SDCT-ND 


LM4980SDTR-ND 


Audio Sync. Color LED Driver 
Audio Sync. Color LED Driver 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp* 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp* 10-LLP 


2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


5.95 453 3.46 
2998.80/1,000 


LM4911LDCT-ND 
LM4911LDTR-ND 


LM4912MMCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with 
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output- ..... 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with 
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output* . 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Am 


168 1,18 .87 


652.80/1,000 
1.89 1.41 1.04 


LM4912MMTR-ND 
LM4913MHCT-ND 
LM4913MHTR-ND 
LM4916LDCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp 
2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp*.... 
2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* 
1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 


780.80/1,000 
2.26 1.68 1.25 
934.40/1,000 


LM4981SQCT-ND 
LM4981SQTR-ND 
LM4982TLCT-ND 
LM4982TLTR-ND 
LM4985TMCT-ND 


80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp* 
Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL 

Output and 12C Volume Control* .. 


6-microSMD 
16-microSMD 


12-microSMD 


273 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
2.95) 2:19) 1:62 
320.63/250 


348 265 2.02 


Headphone Audio Amp*.... 158) 118.87 
LM4916LDTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp* 652.80/1,000 
LM4916MMCT-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp* Sou Geneon 
LM4916MMTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp*. 652.80/1,000 


LM4985TMTR-ND 


LM4990ITLCT-ND 
LM4990ITLTR-ND 


Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL 

Output and I2C Volume Control* .. 
2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 


462.18/250 
Wes) ede 
124.88/250 


LM4990LDCT-ND 2W Audio Power Amp* . O-LLP 1.73 1.27 92 
LM4990LDTR-ND 2W Audio Power Amp* . 0-LLP 598.00/1,000 
LM4990MHCT-ND 2W Audio Power Amp* . .10-TSSOP 1.95 1.45 1.08 
LM4990MHTR-ND 2W Audio Power Amp* . .10-TSSOP 806.40/1,000 


LM4990MMCT-ND 
LM4990MMTR-ND 


2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 


(2b o 2d) 
432.90/1,000 


LM4920TLCT-ND 
LM4920TLTR-ND 


LM4921ITLCT-ND 


Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 
80mW Stereo Headphone Amp*... 
Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gai 
80mW Stereo Headphone Amp* 
Low Voltage IS 16-Bit Stereo DAC 


.. 14-microSMD 


14-microSMD 
20-microSMD 


259 1.93 1.43 


282.15/250 
3.04 2.26 1.67 


LM4992SDCT-ND 
LM4992SDTR-ND 
LM4995SDCT-ND 
LM4995SDTR-ND 
LM5000-3MTC-ND 


420mW Stereo Cell Phone Audio Amp 
420mW Stereo Cell Phone Audio Am, 
1.3W Audio Power Amp* .. 
1.3W Audio Power Amp* .. 
High Voltage Switch Mode Regulator’ 


2.06 1.53 1.14 
224.44/250 

i alse ye 
729.60/1,000 

475 3.61 2.76 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1087 


National 


SOMICORARCIOF Digi Reel” LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMS5000EVAL-ND Evaluation Board for LM5000.... 57.45 _— - LM5069MM-2CT-ND Positive Voltage Hot Swap Controller® ... O-MSOP 368 280 2.14 
LM5000SD-3CT-ND High Voltage Switch Mode Regulator. 4.75 361 276 LM5069MM-2TR-ND Positive Voltage Hot Swap Controller* .. 0-MSOP 1852.20/1,000 
LM5000SD-3TR-ND High Voltage Switch Mode Regulator. 2394.00/1,000 LM5070MTC-50-ND Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
LM5000SD-6CT-ND High Voltage Switch Mode Regulator. 475 361 276 PWM Controller, Slope* 16-TSSOP 3.45 263 2.01 
LM5000SD-6TR-ND High Voltage Switch Mode Regulator... 2394.00/1,000 LM5070MTC-80-ND Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
LM5001MA-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 358 272 2.08 PWM Controller, Slope* 16-TSSOP_ 3.45 2.63 2.01 


LMS5001SDCT-ND 
LMS5001SDTR-ND 
LMS5002MA-ND 

LMS5002SDCT-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator* 
High Voltage Switch Mode Regulator* 
High Voltage Switch Mode Regulator* .... 
High Voltage Switch Mode Regulator* Ni 


3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 

3.10 236 1.80 

3.10 2.36 1.80 


LM5002SDTR-ND 
LMS005MH-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator* NEW! 
High Voltage 2.5A Buck Regulator* .. 


1562.40/1,000 
5.59 442 3.54 


LM5070SD-50CT-ND 
LM5070SD-50TR-ND 


LMS5070SD-80CT-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, No Slope. 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, No Slope. 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope 


3.45 2.63 2.01 
1738.80/1,000 
3.45 2.63 2.01 


LMS5007EVAL-ND Evaluation Board for LM5007. — 38.25 = = 
LM5007MMCT-ND 80V Buck Switching Regulator 3.80 289 2.21 
LM5007MMTR-ND 80V Buck Switching Regulator* 1915.20/1,000 

LM5007SDCT-ND 80V Buck Switching Regulator* -LLP 3.80 «2.89 2.21 


LMS5007SDTR-ND 
LMS5007SD-EVAL-ND 
LMS008EVAL-ND 
LMS008MMCT-ND 


80V Buck Switching Regulator* 
Evaluation Board for LM5007SD = 
Evaluation Board for LM5008. = 
100V Buck Switching Regulator* . 


1915.20/1,000 
43.20 = = 
38.25 = = 
405 3.08 2.35 


LM5070SD-80TR-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 


LM5008MMTR-ND 
LMS5008SDCCT-ND 
LMS5008SDCTR-ND 
LMSO009MMCT-ND 
LMS009MMTR-ND 


100V Buck Switching Regulator* . 
100V Buck Switching Regulator* . 
100V Buck Switching Regulator* . 
100V, 150mA Buck Switching Regulator’ 
100V, 150mA Buck Switching Regulator* 


2041.20/1,000 
405 3.08 2.35 
2041.20/1,000 
3.09 230 1.70 
1277.44/1,000 


PWM Controller, Slope ..16-LLP 1738.80/1,000 
LM5071MT-50-ND Power Over Ethernet PD Controller -16-TSSOP 3.45 263 2.01 
LM5071MT-80-ND Power Over Ethernet PD Controller -16-TSSOP 345 263 2.01 
LM5072MH-50-ND Power Over Ethernet PD Controller -16-TSSOP 4.40 3.35 2.56 
LM5072MH-80-ND Power Over Ethernet PD Controller -16-TSSOP 4.40 3.35 2.56 
LMS5073MH-ND 100V Power Over Ethernet PD Interface wi 

Aux Support® .... .14-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM5080MMCT-ND Modular Current Sharing Controller*. 8-MSOP 1.77 1.32 97 


LM5080MMTR-ND 


Modular Current Sharing Controller*. 


729.60/1,000 


LMS010AMH-ND 
LMS5010ASDCT-ND 
LMS010ASDTR-ND 
LMS010MH-ND 
LM5010SDCT-ND 


75V, 1A Buck Switching Regulator* 
75V, 1A Buck Switching Regulator* 
75V, 1A Buck Switching Regulator* 
75V, 1A Buck Switching Regulator* 
75V, 1A Buck Switching Regulator* 


5.00 3.80 2.90 
5.00 3.80 2.90 
2520.00/1,000 
453 3.44 263 
453 3.44 263 


LMS5009SDCCT-ND 
LMS009SDCTR-ND 
LM5100AM-ND 

LM5100ASDCT-ND 
LMS5100ASDTR-ND 


150mA, 100V Buck Switching Regulator* 
150mA, 100V Buck Switching Regulator* 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 


3.09 2.30 1.70 
1277.44/1,000 

3.20 244 1.86 

3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 


LMS5010SDTR-ND 
LMS015MH-ND 
LMS020EVAL-ND 
LMS5020MM-1CT-ND 
LMS5020MM-1TR-ND 


10-LLP 


75V, 1A Buck Switching Regulator* a 
14-eTSSOP 


High Voltage Two-Switch DC-DC Regulator* NEI 
Evaluation Board for LM5020.... 
100V Current Mode PWM Controller* . 
100V Current Mode PWM Controller* . 


10-MSOP 


2280.60/1,000 
488 371 283 
76.50 = = 
2:92 ele60) 
1203.20/1,000 


LM5100BMA-ND 
LM5100BSDCT-ND 
LM5100BSDTR-ND 
LM5100CMA-ND 
LM5100CSDCT-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 


218821 O67, 
2:88, 2:19) 1.67 
1449.00/1,000 
2.73 2.08 1.59 
2.73 2.08 1.59 


LMS5020MM-2CT-ND 
LMS5020MM-2TR-ND 
LM5020SD-1CT-ND 
LMS5020SD-1TR-ND 
LM5020SD-2CT-ND 


100V Current Mode PWM Controller* . 
100V Current Mode PWM Controller* . 
100V Current Mode PWM Controller. 
100V Current Mode PWM Controller. 
100V Current Mode PWM Controller. 


2S 760 
1203.20/1,000 


291 217160 
1203.20/1,000 
2.91 217 1.60 


LM5100CSDTR-ND 
LM5100M-ND 
LM5100SDCT-ND 
LM5100SDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 


1373.40/1,000 
200 e2HI7e 166 
2.85) (27 1166 
1436.40/1,000 


LM5020SD-2TR-ND 

LMS5021MM-1CT-ND 
LMS5021MM-1TR-ND 
LMS5021MM-2CT-ND 
LM5021MM-2TR-ND 


100V Current Mode PWM Controller. 
AC/DC Current Mode PWM Controller* 
AC/DC Current Mode PWM Controller* 
AC/DC Current Mode PWM Controller* 
AC/DC Current Mode PWM Controller* 


1203.20/1,000 
205 152 1.13 
844.80/1,000 
1.89 1.41 1.04 
780.80/1,000 


LM5101AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver. 3.20 2.44 1.86 
LM5101ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 3.20 244 1.86 
LM5101ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* . 1612.80/1,000 

LM5101BMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 2.88 219 1.67 


LM5101BSDCT-ND 
LM5101BSDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 


2.88 2.19 1.67 
1449.00/1,000 


LM5021NA-1-ND 
LM5021NA-2-ND 


AC/DC Current Mode PWM Controller* 
AC/DC Current Mode PWM Controller* 


205 152 1.13 
2.51 1.87 1.38 


LM5101CMA-ND 
LM5101CSDCT-ND 
LM5101CSDTR-ND 
LM5101M-ND 
LM5101SDCT-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 


TS) 
2.73 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
2.85 2.17 1.66 
2.55 1.94 1.48 


LM5101SDTR-ND 
LM5102MMCT-ND 
LM5102MMTR-ND 
LM5102SDCT-ND 
LM5102SDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage Half-Bridge Gate Driver . 
High Voltage Half-Bridge Gate Driver . 
High Voltage Half-Bridge Gate Driver . 
High Voltage Half-Bridge Gate Driver . 


1285.20/1,000 
3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 
3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 


LM5025AMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* . 6-TSSOP 3.10 236 1.80 
LM5025BMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* . 6-TSSOP 3.10 236 1.80 
LM5025BSDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*. 16-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM5025BSDTR-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* . 16-LLP 1562.40/1,000 
LMS025EVAL-ND Evaluation Board for LM5025. 171.00 
LM5025MTC-ND Active Clamp Voltage Mode P' 2 3.10 236 1.80 
LM5025SDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 3.10 236 1.80 


LM5025SDTR-ND 


Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 


1562.40/1,000 


LMS5026MT-ND 
LMS5026SDCT-ND 
LMS5026SDTR-ND 
LMS030EVAL-ND 
LMS030MMCT-ND 


Active Clamp Current Mode PWM Controller* . 
Active Clamp Current Mode PWM Controller* . 
Active Clamp Current Mode PWM Controller* . 
Evaluation Board for LM5030.... 
100V Push-Pull PWM Controller* 


2.63 2.00 1.53 
2.98 227 1.73 
1499.40/1,000 
133.95 = = 
285 217 1.66 


LM5104M-ND 

LM5104SDCT-ND 
LM5104SDTR-ND 
LM5105SDCT-ND 
LM5105SDTR-ND 


High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 
High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 
High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 
100V Half-Bridge Gate Driver* 
100V Half-Bridge Gate Driver* 


3.20 244 1.86 

3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 

key ate) ay 
1216.00/1,000 


LM5030MMTR-ND 
LMS030SDCT-ND 
LMS5030SDTR-ND 
LMS5032MTC-ND 
LM5033MMCT-ND 


100V Push-Pull PWM Controller* 


100V Push-Pull PWM Controller 10-LLP 
100V Push-Pull PWM Controlle 10-LLP 
High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controlle 6-TSSOP 


100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller* ..... 


1436.40/1,000 
2.73 2.08 1.59 

1373.40/1,000 
3.68 280 214 
2:95 2.19 1.62 


LM5106MMCT-ND 
LMS5106MMTR-ND 
LM5106SDCT-ND 
LM5106SDTR-ND 
LM5107MA-ND 


100V Half-Bridge Gate Driver* 
100V Half-Bridge Gate Driver* 
100V Half Bridge Gate Driver* 
100V Half Bridge Gate Driver* 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver 


2.08 1.55 1.14 
857.60/1,000 

2.08 155 1.14 
857.60/1,000 

2.80 2.08 1.54 


LMS033MMTR-ND 
LMS033SDCT-ND 
LMS5033SDTR-ND 
LMS5034MTC-ND 
LMS5035ASQCT-ND 


100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller* . 
100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 
100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controlle 
High Volt. Dual Interleaved Current Mode Controller* 
PWM Controller with Integrated Half-Bridge and 
SyncFET Drivers* 


1216.00/1,000 
295 219 1.62 
1216.00/1,000 
453 3.44 263 


453 3.44 263 


LM5107SDCT-ND 
LM5107SDTR-ND 
LM5109AMA-ND 
LM5109ASDCT-ND 
LMS5109ASDTR-ND 


100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Drivet 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver ... 
100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 
100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 
100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 


2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 

1.62 1.21 89 

(G1 clk20 89) 
665.60/1,000 


LMS5035ASQTR-ND 
LMS035MH-ND 


LMS035SQCT-ND 


PWM Controller with Integrated Half-Bridge and 
SyncFET Drivers* 
PWM Controller with Integrated Half-Bridge and 
SyncFET Drivers* ai 
PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/Sync! 


20-TSSOP 
river* ..24-LLP 


2280.60/1,000 


453 3.44 263 
453 3.44 263 


LM5109BSDCT-ND 
LM5109BSDTR-ND 
LM5109SDCT-ND 
LM5109SDTR-ND 


High Voltage, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 
High Voltage, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 
100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 
100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Drive! 


Wait Ee Ey 
729.60/1,000 

65) IS) 85; 
640.00/1,000 


LM5035SQTR-ND 
LMS5041AMTC-ND 
LM5041ASDCT-ND 
LM5041ASDTR-ND 
LMS5041MTC-ND 


PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Driver* ..24-LLP 
Cascaded PWM Controller 
Cascaded PWM Controller 
Cascaded PWM Controller 
Cascaded PWM Controller 


2316.80/1,000 
5.10 3.88 2.96 
510 3.88 2.96 

2570.40/1,000 
5.10 3.88 2.96 


LMS5041SDCT-ND 
LM5041SDTR-ND 
LM5067MM-1CT-ND 


LM5067MM-1TR-ND 


Cascaded PWM Controller 
Cascaded PWM Controller 
Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power 
Limiting, Latch Off* 
Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power 
Limiting, Latch Off* 


5.10 3.88 2.96 
2570.40/1,000 


3.20 244 1.86 


1612.80/1,000 


LM5067MM-2CT-ND 
LMS5067MM-2TR-ND 


LMS068EVAL-ND 


Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power 
Limiting, Auto Restart* 
Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power 
Limiting, Auto Restart* .. 
Evaluation Board for LM5068. 


3.20 244 1.86 


1612.80/1,000 
153.00 = = 


LM5110-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage*. 1.92. 143 1.06 
LM5110-1SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-1SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 
LM5110-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-2SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-2SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 
LM5110-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-3SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-3SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 
LM5111-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver . 1.92 143 1.06 
LM5111-1MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 2.21 1.64 1.22 
LM5111-1MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 
LM5111-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 1.92 143 1.06 
LM5111-2MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 2:2 164 1:28) 
LM5111-2MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 
LM5111-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 1.92. 143 1.06 
LM5111-3MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* a ae 
LM5111-3MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 
LM5111-4M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* NEI 1.92 143 1.06 
LM5111-4MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* NEW! -eMSOP 1.92 1.43 1.06 
LM5111-4MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* NEW!. 791.04/1,000 
LM5112MYCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 7S STSS 
LM5112MYTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 617.50/1,000 
LM5112SDCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 78) Si) 95: 


LM5112SDTR-ND 
LM5115MTC-ND 


Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 
Secondary Side Post Regulator Controller’ 


617.50/1,000 
4.28 3.25 2.48 


LM5068MM-1CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 3.20 244 1.86 
LM5068MM-1TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 
LM5068MM-2CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle| 3.20 244 1.86 
LM5068MM-2TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 
LM5068MM-3CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle: 3.20 2.44 1.86 
LM5068MM-3TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 
LM5068MM-4CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle| 3.20 244 1.86 
LM5068MM-4TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 
LM5069MM-1CT-ND Positive Voltage Hot Swap Controller* 3.68 280 2.14 


LMS5069MM-1TR-ND 


Positive Voltage Hot Swap Controller* 


1852.20/1,000 


LM5115SDCT-ND 
LM5115SDTR-ND 
LM5116MH-ND 
LM5574EVAL-ND 
LM5574MT-ND 


Secondary Side Post Regulator Controller*... 
Secondary Side Post Regulator Controller* 
Wide Range Synchronous Buck Controller* .. 
Evaluation Board for LM5574..... 
75V, 0.5A Buck Switching Regulator* 


“16-TSSOP 


4.28 3.25 248 
2154.60/1,000 

5.88 465 3.73 

39.88 = = 

Bsn 09 2.20 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National 


Semiconductor Digi Reel” La G tS (maitre) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM5575EVAL-ND Evaluation Board for LMS575; S988 ayia LM20124EVAL-ND Evaluation Board for LM20124 S100) = 
EMS ae re Bu SS ea 6-TSSOP on 3.88 2.96 LM20125MH-ND 5A, 500kHz Synchronous Buck Regulator* 5.99 474 3.80 
a valuation Board for LM9576....... = . ae = LM20125EVAL-ND Evaluation Board for LM20125. 51.00 — = 
ee |e Ae ace oe SRO | Mamet, [Meco Sr ti fee 
i a a iz g & ss 5 VEIUSTION GOST IGT LM ZU1GC.....rnancsnencanonrtnonennencahensnnsacanensnneasaneion = K — — 
Seo [iinet hace gacomecs saws? [Aes aa aan | HEMEaiM, — |Sreias enaaeminton Ror See TT A 
ig a . fs 5 ss a = ‘valuation Board for , — = 
LM5642XMT-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter® ... 8-TSSOP 4.53 344 2.63 LM20143MH-ND 3A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator* 548 417 3.18 
LM6132AIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*....8-SOIC 3.40 2.59 1.98 LM20143EVAL-ND Evaluation Board for LM20143. 51.00 = = 
LM6132BIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*....8-SOIC 2.65 2.02 1.54 LM20144MH-ND 4A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator’ 548 434 3.48 
LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*.......8-Dip 2.65 2.02 1.54 LM20144EVAL-ND Evaluation Board for LM 20144 ......ccccccccccccsccscsecssssssseessssssssesssesvesse — W500) = = 
LM6134AIM-ND Quad High Speed/LP 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp* .. 4-SOIC 3.90 297 2.27 LM20145MH-ND 5A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator* 599 474 3.80 
LM6134BIM-ND Quad Low Power 10Mkz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp*. 4-SOIC 3.35 2.55 1.95 LM20145EVAL-ND Evaluation Board for LM20145. 51.00 = = 
LM6134BIMXTR-ND Quad Low Power 10Mkz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp. 4-SOIC 4187.50/2,500 LM20154MH-ND 4A, 1MHz Sync. Buck Regulator with Sync. Output* 548 434 3.48 
LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp* ..14-Dip 3.65 278 2.12 TsO eaEVRTEND eliaton Boar WEIMDOISA ce — ioe 
EME HAI ND Duet ign SpeediL ow owe Rualsto: Fall op Amor ool ee a8 S05 [M20242MH-ND 36V, 2A, Synchronous Buck Regulator* 20-eTSSOP 6.18 4.70 3.59 
a ual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp i : . . LM20242EVAL-ND Evaluation Board for LM20242 51.00 — — 
LM6144BIM-ND Quad High Speed/Low Power 17MHz R-R Op Amp 4-SOIC 5.25 415 3.33 LM20323MH-ND SEV" aAPoheneWioo® 500kHz Synchronous 
LM6152ACM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, /0, Op Amp, Vos = 4mV*.....8-SOIG 3.93 299 2.28 Buck Regulator* NEW! 540 427 3.42 
LM6152BCM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, I/O, Op Amp, Vos = 4mV*.....8-SOIC_ 3.18 2.42 1.85 LIM20333MH-ND 36V, 3A PowerWise® Sync. 540 427 342 
ND |e Te Ra SSO Sa. tg | TREOEMMND Yiu Zan ove uy. AETESOPSZB 38838 
LM6171BIM-ND Voltage Feedback Low Distortion. Low Power Op Amp*....8-SOIG 253 1.92 147 2 : igh Vortage, 0.58 Buck Switching Regu ator # eo arto 
LM6174BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp* 253 192 1.47 Tes i ag) uot Voltage, 0.54 Buck Swrtching Ragulator® we cas ea 
: fi J i * 3 fo igh Voltage, 0. uck Switching Regulator: | . i Ei 
see 7 mua ie rf ro Distortion, aed Teedbark O coe oe ioe an LM25007SDTR-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-LLP 1277.44/1,000 
LM6172IMXTR-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp* 4531.25/2,500 TT ao oe nee Sea ove Ma oS oe ee 
LM6172IN-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp* 3.63 276 2.11 LM25010SDTR-ND 42V. 1.0A Buck Switching Regulator* 0-LLP ——-1801.80/1,000 
-8- * 265 2.02 1.54 + dary Sh 53 
LM6181IM-8-ND 100mA, 100MHz Current Feedback Amp LM25115AMT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* . 16-TSSOP 3.33 253 1.93 
a — = ee — _ oe au a LM25115MT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* ‘16-TSSOP 3.20 2.44 1.86 
a Pekeaea i oiite a . ; LM25115SDCT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* . 3.20 244 1.86 
he 4 MET Low Noi as Op Amp* ‘ a Py ou 1 oe , LM25115SDTR-ND Secondary Side Post Regulator Controller 1612.80/1,000 
seni no /Ta an ih G Grep ing’ “inne 21a 3am tse | ABENEMLAD, shams Sree su Comoter, Cee 
LM6588MT-ND TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current Op Amp* 273 2.08 1.59 LM25574MT-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator 320 244 1.86 
CM712TIM-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp* .. 3.01 224 1.65 [M25575EVAL-ND Evaluation Board for LM25575 an a 
LM7121IMSCT-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp*. 3.01 224 1.65 LM25575MH-ND 42V, 1.5 Buck Switching Regulator* 405 3.08 2.35 
LM7121IMSTR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp*. 1241.60/1,000 LM25576EVAL-ND Evaluation Board for LM25576 RORY se 
LM7171AIM-ND Very High Speed High Out Volt. Feedback Amp, AGrade* ....8-SOIC 288 219 1.67 LM25576MH-ND 42V, 3A Buck Switching Regulator 548 4417 348 
LM7171BIM-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp* 8-SOIC 2.53 1.92 1.47 LM26001BMH-ND 15A Switching Regluator, Sleep M 595 453 3.46 
LM7171BIMXTR-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp* 8-SOIC 3156.25/2,500 a + hi : ; ; if 
LM7171BIN-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp* 8-Dip 2.53 192 1.47 PMPeROT ESN SE A a aire ren See aren ee ee 
LM7301IM-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp 8-SOIC 226 1.68 1.25 LM26400YSDCT-ND Dual 24° 500kH2 Buck i ators 7 535 407 311 
LM7301IMSCT-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp*.....SOT-23-5 2.26 1.68 1.25 TROINTSET NOME Ducl 28 SOOKEs Buck Rosulctor*, "5696 40/1000 
LM7301IM5TR-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp* ..... SOT-23-5 934.40/1,000 LM26480S0-AACT-ND | Programmable Dual High Current § i a 
CM7321MA-ND RAIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* NE 250 1.86 1.38 and Dual Linear Regulators* 453 3.44 263 
LM7321MFCT-ND RRIO, High Out, Unlimited Cap Load Op Amp* NEW! 250 1.86 1.38 Tie fle Dual High Current Step-Down DUIDG : = : 
LM7321MFTR-ND RRIO, High Out, Unlimited Cap Load Op Amp* NEW: 1034.24/1,000 SPADUBIL nest ReaUEIS ee 2280.60/1,000 
LM7372IMA-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp* 470 3.58 2.73 LM27212SQCT-ND Two-Phase C TM de Hysteretic Buck Controller* 6.26 495 3.97 
LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp* 470 358 2.73 Won eee SUITE NM OCe My SIBTele BUCK LONI leh : ; ; 
LM7B08CT-ND BV 1.0A Positi Vi itage Regulator® 167125 90 LM27212SQTR-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* .. 946.15/250 
IR TOoEC TIS av 415A Nes te Velleae Relat 2 ia ah GB LM27212SQXCT-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller*. 6.26 495 3.97 
aa eertin SOV AGA Nanas Valdes Pamlator® ie oh [M27212S0XTR-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller™. 9089.00/2,500 
: 1 on ogat OE rege ‘ : ; LM27241MTC-ND Sync. Buck Regulator Controller for Mobile Systems 415 316 241 
LM7915CT-ND 15V, 1.5A Negative Voltage Regulator’ ey k26 292 LM27951SDCT-ND i 254 189 140 
LM8207MT-ND TFT 18 Gamma Buffer + Vcom Driver + Volt. Reference* 458 348 2.66 ‘ fi 7 


LM8261MSCT-ND 
LM8261MSTR-ND 
LM8262MMCT-ND 
LM8262MMTR-ND 
LM8272MMCT-ND 


RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp*. 
RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp*. 
RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp*. 
RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp*. 
RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* .. 


82 
1164.80/1,000 


2.50 


2.10 
1.90 


i355 
1.45 


1204.48/1,000 


3.10 


2.36 


1.80 


LM27951SDTR-ND 
LM27952SDCT-ND 


1049.60/1,000 


2.54 


1.89 


1.40 


LM8272MMTR-ND 
LM8322JGR8CT-ND 
LM8322JGR8TR-ND 


RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* .. 
Mobile 1/0 Companion* 36-microArray 
Mobile I/O Companion* i 


1562.40/1,000 


5.29 


4.19 


3.36 


3124.80/1,000 


LM27952SDTR-ND 


1049.60/1,000 


LM8333FLQ8YCT-ND Mobile 1/0 Companion* 3.89 3.08 2.47 
LM8333FLQ8YTR-ND Mobile 1/0 Companion* 587.38/250 
LM8333GGR8CT-ND Keypad Controller with I/O Expansion* 488 3.71 2.83 


LM8333GGR8TR-ND 


Keypad Controller with I/O Expansion* 


2457.00/1,000 


LM27953TLCT-ND 18-microSMD 255 1.94 1.48 
LM27953TLTR-ND 18-microSMD 339.15/250 
LM27961TLCT-ND 18-microSMD 3.20 2.44 1.86 
LM27961TLTR-ND Dual Display White LED Driver 18-microSMD 425.60/250 
LM27961TLEV-ND Evaluation Board for LM27961TL* .— 108.45 = = 
LM27964SQ-ACT-ND White LED Driver System with 12C Compatible* 4-LLP 333 2.53 1.93 


LM27964SQ-ATR-ND 
LM27964SQ-ICT-ND 
LM27964SQ-ITR-ND 


White LED Driver System with 120 Compatible. 
White LED Driver System with 126 Compatibl 
White LED Driver System with 12C Compatibl 


24-LLP 
4-LLP 
4-LLP 


1675.80/1,000 


3.33 


2.53 


1.93 


1675.80/1,000 


LM27965SQ-MCT-ND 
LM27965SQ-MTR-ND 
LM27965SQEV-ND 


Dual Display White LED Driver, 12¢ Compatible 
Brightness Control* NEW!....... ae 

Dual Display White LED Driver, 12C Compatible 
Brightness Control* NEWS... 

Evaluation Board for LM27965SQ 


3.40 


2.59 


1.98 


1713.60/1,000 


~— 154.50 


LM27966SQCT-ND 
LM27966SQTR-ND 
LM34910CSDCT-ND 
LM34910CSDTR-ND 
LM34910SDCT-ND 


White LED Driver with 12C Compatible Interface * .. 
White LED Driver with 12C Compatible Interface* .. 
55V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Reg.* NEW! 
55V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Reg.* NEW! 
40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator. 


4-LLP 
4-LLP 
10-LLP 
0-LLP 
0-LLP 


2.73 


2.08 


1.59 


1373.40/1,000 


3.20 


2.44 


1.86 


1612.80/1,000 


3.48 


2.65 


2.02 


LM34910SDTR-ND 
LM34914SDCT-ND 
LM34914SDTR-ND 


40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator. 
40V, 1.25A, Ultra Small Buck Switching Reg.* NEW! 
40V, 1.25A, Ultra Small Buck Switching Reg.* NEWS......... 10-LLP 


1751.40/1,000 


3.10 


2.36 


1.80 


1562.40/1,000 


LM34930TLCT-ND Ultra Small High Voltage 1A Buck Switching 

Regulator* NEW!... 12-microSMD 3.38 2.57 1.96 
LM34930TLTR-ND Ultra Small High Voltage 1A Buck Switching 

Regulator* NEW!... a = 448.88/250 
LM48310SDCT-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio 

Power Amp with E2S*.. 2.65 1.97 1.46 


LM48310SDTR-ND 


Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio 
Power Amp with E2S*.. 


1094.40/1,000 


LM48410SQCT-ND 
LM48410SQTR-ND 


2.3W Stereo Class D Audio Power Amplifier* 
2.3W Stereo Class D Audio Power Amplifier* .. 


3.80 


2.89 


2.21 


1915.20/1,000 


LM48411TLCT-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.5W, Stereo, Class D Audio 

Power Amp with E2S*.. fs 2.85 217 1.66 
LM48411TLTR-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.5W, Stereo, Class D Audio 

Power Amp with E2S*.. 16-microSMD 379.05/250 
LM48510SDCT-ND Boosted 1.2W Class D Audio Power Amplifier* 16-LLP 3.20 244 1.86 


LM48510SDTR-ND 
LM48511SQCT-ND 
LM48511SQTR-ND 


Boosted 1.2W Class D Audio Power Amplifier* 
Boosted 3W Class D Audio Power Amplifier* 
Boosted 3W Class D Audio Power Ampl 


6-LLP 
4-LLP 
4-LLP 


1612.80/1,000 


4.15 


3.16 


2.41 


2091.60/1,000 


LM8342SDCT-ND Programmable TFT Vcom Calibrator* 1.95 145 1.08 
LM8342SDTR-ND Programmable TFT Vcom Calibrator 806.40/1,000 
LM8364BALMF20CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circui 1.08 di) 
LM8364BALMF20TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 336.00/1,000 
LM8364BALMF30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 1.08 die) Ee 
LM8364BALMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. 336.00/1,000 
LM8364BALMF32CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 1.08 dis Ave 
LM8364BALMF32TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 336.00/1,000 
LM8364BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. 95 TED 
LM8364BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. 296.80/1,000 
LM8365BALMF22CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 1.08 dis Ave 
LM8365BALMF22TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 336.00/1,000 
LM8365BALMF27CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 1.08 ELoh eon 
LM8365BALMF27TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. 336.00/1,000 
LM8365BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 1.08 dis) Eve 
LM8365BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. 336.00/1,000 
LM8365BCLMF30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 1.08 Eien 020r 
LM8365BCLMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 336.00/1,000 
LM9022M-ND Vacuum Fluorescent Display Filament Driver*.. eZee 
LM9036M-3.3-ND 3.3V, 50mA Ultra Low Quiescent Current Voltage Reg.* (eG qs) 
LM9040M-ND Dual Lambda Sensor Interface Amplifier* 5.85 4.45 3.40 
LM9044V-ND. Lambda Sensor Interface Amplifier* 413 314 2.40 
LM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protection 2.08 1.55 1.14 
LM9070T-ND LDO Voltage Reg. with Keep-Alive ON/OFF Control* 3.01 2.24 1.65 
LM9071T-ND LDO Voltage Regulator with Delayed Reset* ....... 2.70 2.01 1.48 
LM9076BMA-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.62 1.95 1.44 
LM9076BMA-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.62 1.95 1.44 
LM9076S-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.80 2.08 1.54 
LM9076S-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.80 2.08 1.54 
LM9076SX-3.3CT-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.80 2.08 1.54 
LM9076SX-3.3TR-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 586.95/500 
LM9822CCWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front End* . 9.83 7.77 6.23 
LM9830VJD-ND 36-Bit, Color Document Scannet........... 13.09 11.22 9.95 
LM9833CCVJD-ND 48-Bit, Color 1200dpi USB Image Scanne 13.91 11.93 10.58 
LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp 2.39) 1.78) 131 
LM20123MH-ND 3A, 1.5MHz Synchronous Buck Regulator* .. 16-eTSSOP 548 417 3.18 
LM20123EVAL-ND Evaluation Board for LM20123 a fOIOO) => = 
LM20124MH-ND 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator*..... 16-eTSSOP 548 434 3.48 


LM48555TLCT-ND Ceramic Speaker Driver* NEW!...... 12-microSMD 5.00 3.80 2.90 
LM48555TLTR-ND Ceramic Speaker Driver* NEW!.. 12-microSMD 665.00/250 
LM48820TMCT-ND Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 95 mW 

Stereo Headphone Amp? ..... ..14-microSMD 2.80 2.08 1.54 
LM48820TMTR-ND Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 95mW 

Stereo Headphone Amp? ..... 14-microSMD 304.76/250 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM48821TLCT-ND Direct Coupled, Ultra Low Noise, 52mW Differential Input LMC6036IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp*. 2343.75/2,500 
Stereo Headphone Amp* NEW...... ... 16-microSMD 3.09 2.30 1.70 LMC6041AIM-ND Single CMOS Micropower Op Amp 2.67 1.98 1.47 
LM48821TLTR-ND Direct Coupled, Ultra Low Noise, 52mW Differential Input LMC60411M-ND Single CMOS Micropower Op Amp 1.83 1.36 1.01 
Stereo Headphone Amp* NEW...... .... 16-microSMD 336.83/250 LMC6041IN-ND Single CMOS Micropower Op Amp A63i ES6e AL0t 
LM49100GRCT-ND Mono Class-AB Audio Sub-System with a True-Ground LMC6042AIM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 263 2.00 1.53 
Headphone Amp* 25-microArray 6.68 5.28 4.23 LMC6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 253 1.92 1.47 
UM49100GRTR-ND eee pe Sub-System with a Tue Ground siete) Sy aeRaR LMC6042IM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 257 1.91 142 
a ll LMC6042IN-ND Dual CMOS Mi Op Amp* 2:29 eae ilume 2) 
LM49370RLCT-ND Audio Sub-System “49-microSMDxt 7.88 6.23 4.99 " ug ne 
. 7 LMC6044AIM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp SE) GR WG) 
LM49370RLTR-ND Audio Sub-System*.. . 49-microSMDxt 1190.63/250 i" fi * 
ie LMC6044IM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp 2.95 219 1.62 
LM94021BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor* 8070-5 1.54 113 82 = - 
—— LMC60441N-ND Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-Dip 3.01 2.24 1.65 
LM94021BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor* $C70-5 533.00/1,000 ie tel ‘ " 7 
SAL LMC6061AIM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* .. SOIC 1.90 1.41 1.05 
LM94022BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temp. Sensor, Class-AB Output*....SC70-5 = 1.25 192) 67 LMc6061IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* 176 130 94 
LM94022BIMGTR-ND ‘| 1.5V, Multi-Gain Analog Temp. Sensor, Class-AB Output*....SC70-5 432.90/1,000 sion Sing MIICTOP\ p Amp*. : : : 
i «Rai LMC6062AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp* 3.43 2.61 1.99 
LM94022QBIMGCT-ND | 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Lic6062IM-ND Precision Dual CMOS Mi Op Amp* 301 224 165 
Sensor, Class-AB Output* NEW........ 178 131 95 H Fecision. ual Heropower: Up. mr : : J 
UEOBNETE ND] 5). itn oy Teng ee enc ue 
Sensor, Class-AB Output* NEW‘........ ne 617.50/1,000 4 thd i 7 i 5 
LM95071CIMFCT-ND —_| SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor* 2.06 153 1.14 LMC6064IM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp* 4.00 3.04 2.32 
LM95071CIMFTR-ND —_| SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor* 851.20/1,000 LMC6064IN-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp* 418 3.18 2.43 
LIM95213CISDCT-ND 2-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* 2.68 1.99 1.48 LMC6081AIM-ND Precision Single CMOS Op Amp*...... 3.93 2.99 2.28 
[M95213CISDTR-ND | 2-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* . 7107.20/1,000 LMC6081IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* . 273 2.08 1.59 
LM95214CISDCT-ND Quad Remote Diode and Local Temp. Sensor* 255 194 1.48 LMC6081IN-ND Precision Single CMOS Op Amp* 2.73 2.08 1.59 
LM95214CISDTR-ND Quad Remote Diode and Local Temp. Sensor* .. 1285.20/1,000 LMC6082AIM-ND Precision Dual CMOS Op Amp*. 5.20 3.96 3.02 
LM95231BIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ ks ant akGhl LMC6082AIN-ND Precision Dual CMOS Op Amp*. 5.20 3.96 3.02 
LM95231BIMM-1TR-ND_| Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ 1398.60/1,000 LMC6082IM-ND Precision Dual CMOS Op Amp*. 2.93 2.23 1.70 
LM95231BIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ Ze Beste il LMC6082IN-ND Precision Dual CMOS Op Amp*. 2.93 2.23 1.70 
LM95231BIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 1398.60/1,000 LMC6084AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 5.80 4.59 3.68 
LM95231BIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor: rates) Ashi | alGih LMC6442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp* 2.70 2.01 1.48 
LM95231BIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ 4856.25/3,500 LMC6442IM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp* 2.70 2.01 1.48 
LM95231CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor. 2.95 219 1.62 LMC6442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp* 270 2.01 1.48 
LM95231CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor. 1216.00/1,000 LMC6462AIM-ND Dual CMOS Mi PIR, Input/Output Op Amp* . 270 2.06 1.57 
LM95231CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 295 219 | 1.62 3 ra icropower, F/R, Input/Output Op Amp* 
oa . LMC6462AIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* . 278 241 1.61 
LM95231CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor: 1216.00/1,000 ii i * 
Eee 5 LMC6462BIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* . 2.66 1.98 1.47 
LM95231CIMMCT-ND. Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 2.95 2.19 1.62 by i - 
oe LMC6462BIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* . Pty A ey/ 
LM95231CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ 1216.00/1,000 LMC6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 430 327 250 
LM95233CISDCT-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* 295 219 1.62 5 , aBIDe 7 7 zi 
. LMC6464BIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 3.90 2.97 2.27 
LM95233CISDTR-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1216.00/1,000 . 

7 : LMC6464BIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 4.08 310 237 
LM95234CISDCT-ND Quad Remote Diode Temperature Sensor: 258 1.96 1.50 LMC6482AIM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 233 173 128 
LM95234CISDTR-ND —_| Quad Remote Diode Temperature Sensor 1297.80/1,000 bg al to-niall, INpul Sutput Op Amp ; : e 

=f ici i LMC6482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* dh s)he) aed 
LM95235CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor si) ala les a ji 
[M95235CIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 948.48/1,000 EniGoseZ NENG) Dual CMOS Rall-to-Rall, Input/Output Op Amp* Som Daan O8 
LM95235DIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 3.58 2.72 2.08 LMC6482IMMCT-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 195 145 1.08 
LM95235DIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* .. 1801.80/1,000 LMC6482IMMTR-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 806.40/1,000 
LM95235EIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 258 1.96 1.50 LMC6482IN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 195 1.45 1.08 
LM95235EIMMTR-ND _| Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor: 1297.80/1,000 LMC6484AIM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* . 3.28 249 1.90 
LM95235QEIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NE! 358 272 2.08 LMC6484AIMXCT-ND__| Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3.28 2.49 1.90 
LM95235QEIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 1801.80/1,000 LMC6484AIMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 4093.75/2,500 
LM95241CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ 2300 eT W265 LMC6484AIN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* . 3.88 2.95 2.25 
LM95241CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* .. 948.48/1,000 LMC6484IM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* . 2:70) 2.06)" 11:57) 
LM95241CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* .. 2.30 1.71 1.26 LMC6484IMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* . 3375.00/2,500 
LM95241CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 948.48/1,000 LMC6484IN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* . 3.23 2.46 1.88 
LM95241CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ ZOO efile eeo! LMC6492AEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 2.65 2.02 1.54 
LM95241CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor’ 948.48/1,000 LMC6492BEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 264 1.96 1.45 
LM95245CIM-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEW! 8-SOIC 2.36 1.75 1.30 LMC6492BEMXCT-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 264 1.96 1.45 
LM95245CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* NEI -MSOP 2.54 1.89 1.40 LMC6492BEMXTR-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 2826.25/2,500 
LMOB2AS NNT AD pase Bual Remote Diode Temp. Sensor NE! : BEN i meo9 2011 000K LIMC6494AEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* . 613 466 3.56 
| jardware Monitor with Integrated Fan Control*. - 4 i I i 7to-Rai 
LM96194CISQCT-ND | TruTherm™ Hardware Monitor w/Pl Fan Control. 48-LLP 7.98 6.31 5.06 ieee ED Quad CMOS Rall-to-Rall, Input/Output Op Amp* . pO ome 
" LMC6762AIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 255 1.94 1.48 
LM96194CISQTR-ND TruTherm™ Hardware Monitor w/PI Fan Control* 1206.50/250 f F f 
LM98555CCMH-ND CCD Driver ‘ 699 553 443 LMC6762BIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* 2.61 1.94 1.44 
= = - LMC6762BIMXTR-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* 2631.25/2,500 
LM98714BCMT-ND 28.50 26.60 24.70 F 
LM98714CCMT-ND 3-Channel, 16-Bit. 45Msps Digital Copier AFE* 931 798 7.08 LMC6772AIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* 2.55 1.94 1.48 
LMCS555CBPCT-ND CMOS Time ‘ 41.25 ‘92 «67 LMC6772AIMMCT-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* .. 255 1.94 1.48 
LMC555CBPTR-ND CMOS Time! “~ 424.50/250. LMC6772AIMMTR-ND | Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* .. 1285.20/1,000 
LMC555CM-ND CMOS Timer* 139 102 74 LMC6772BIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* 2.61 1.94 1.44 
TSS EES ee LMC6772BIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* 260 1.94 1.43 
LMC555CMXTR-ND CMOS Timer* : 4179.38/2 500 LMC6953CM-ND PCI Local Bus Power Supervisor... 3.15 2.40 1.83 
LMC555CMMCT-ND CMOS Timer, In Small Package* .. 161 119 286 LMC7101AIMSXCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* 1.76 1.30 .94 
9 
LMC555CMMTR-ND CMOS Timer, In Small Package® .. 559.00/1,000 LMC7101AIMSXTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* 1690.65/3,000 
* 9 : 
LMC555CN-ND CMOS Timer? ............... ies) hey 92 LMC7101BIM5NSCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* 1.05 Sine oO) 
[MC567CM-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop*. 789 #141 1.04 LMC7101BIMSNSTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output» 364.00/1,000 
LMC567CMXTR-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop*. 4906.25/2,500 LMC7111BIMS5XCT-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output* 143 1.05.76 
LMC567CN-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop*.. 2.08 155 1.14 LMC7111BIMSXTR-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output* 1453.50/3,000 
LMC660AIM-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature 2.26 1.68 1.25 LMC7211AIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* .. 1.71 1.27 94 
LMC660AIMXTR-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature... 2281 .25/2,500 LMC7211AIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 1.71 #127 94 
LMC660AIN-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 236 175 1.30 LMC7211AIMSTR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* .. 704.00/1,000 
LMC660CM-ND Quad CMOS Op Amp*.. 1.98 148 1.09 LMC7211BIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* .. 1.58 1.16 84 
eee uae eMoe oe Amps Te ana aoe LMC7211BIMSCT-ND | Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* 158 116 84 
u H lua p Amp .OUl2, LMC7211BIMS5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* .. 546.00/1,000 
LMC660CN-ND Quad CMOS Op Amp* 1.98 1.48 1.09 LMC72151M-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 
LMC662AIM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* Pa, eas with Open-Drain/Push-Pull Output* 1.84 1.35 98 
LMC662AIMXTR-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 2125.00/2,500 LMGC7215IMXTR-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 
PMCBeeAIN AD Dud EMO oe us ne As ne with Open-Drain/Push-Pull Output 1561.88/2,500 
TTICeaCUIT IN PEGMOS oanoe : pean an LMC7215IMSCT-ND | Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 
ae ee with Push-Pull/Open-Drain Outputs* .. 184 135 98 
Teer Dual CMe Oe Ame Hemerer ee ee en al LMC7215IMSTR-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Compara 
mGCOOTRINENTD slike iiitsstiow ini CuireH fas HologmmatTainets2 with Push-Pull/Open-Drain Outputs* 637.00/1,000 
GeO TREND Mi ci praia ad CMOS Op Ami ER ah ae) LMC7221AIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 198 148 1.09 
LMC6032IM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial T iperat 131 ‘97. 70 LMC7221AIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 1.98 1.48 1.09 
5 we Se ee We LMC7221AIMSTR-ND — | Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain 819.20/1,000 
LMC6032IN-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 146 1.08 78 . b a 
LMC6034IM-ND Quad CMOS Op Amp* 467 125 92 LMC7221BIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain 55 e aloes, 
4 i LMC7221BIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* bis AB AS) 
LMC6035IBPCT-ND. Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 1S lear Ee H ag 
LMC6035IBPTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 472.50/250 LMC7221BIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain 640.00/1,000 
LMC6035IBPXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . We) er | LMC7225IMSCT-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, 
[MC6035IBPXTR-ND | Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 7759.50/3,000 Open-Drain/Push-Pull Output*.... 184 1.35 98 
LMC6035IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 176 130 94 LMC7225IM5TR-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, 
LMC6035IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 1498.13/2,500 Open-Drain/Push-Pull Output... 637.00/1,000 
LMC6035IMMCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . Pahl eye slats LMC7660IM-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. ig) 
LMC6035IMMTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 870.40/1,000 LMC7660IMXCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* . 1.31 1O7pee 70! 
LMC6035IMMXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . ah er as LMC7660IMXTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. 1115.63/2,500 
LMC6035IMMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 2975.00/3,500 LMC7660IN-ND Switched Capacitor Voltage Converter* . 131 97 ~=—.70 
LMC6035ITLCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 1.61 1.20 89 LMC8101BPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Am, 146 1.08 .78 
LMC6035ITLTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 176.25/250 LMC8101BPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp.. 146.25/250 
LMC6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp*... 2.33 1.73 1.28 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMC8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp* 146 1.08 .78 LMH6626MMTR-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 8-MSOP 2457.00/1,000 
LMC8101MMTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp* 507.00/1,000 LMH6628MA-ND Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp*.. 3.55 2.70 2.06 
LMC8101TPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Am, 146 1.08 .78 LMH6639MA-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* 2.08 155 1.14 
LMC8101TPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Am, 146.25/250 LMH6639MFCT-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* 2.08) 55) 114) 
LMD18200T-ND 55V, 3A H Bridge*.... 14.14 1212 10.75 LMH6639MFTR-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* 857.60/1,000 
LMD18201T-ND. 55V, 3A H Bridge*.... 15.47 13.26 11.76 LMH6640MFCT-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Ami 2:75 2.09 1.60 
LMD18245T-ND 55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver TO-220 15.98 13.70 12.15 LMH6640MFTR-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Am 1386.00/1,000 
LMD18400N-ND 60V, 3A DMOS Quad High Side Driver* i 9.75 836 7.41 LMH6642MA-ND 38V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp 1.95 145 1.08 
LME49600TS-ND High Perf., High Fidelity, High Current Audio Buffer . 8.99 7.11 5.70 LMH6642MFCT-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp 1.95 145 1.08 
LME49710HA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* .... 915 7.85 696 LMH6642MFTR-ND 38V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp~....... 806.40/1,000 
LME49710MA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* PAC Ac Ae Co) LMH6643MA-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 2OMnTOMee 
9 9 ly p Amp 
LME49710NA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 2.65 1.97 1.46 LMH6643MMCT-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* se) Se eS) 
LME49713MA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* NEW! 5.93 451 3.44 LMH6643MMTR-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 961.28/1,000 
LIME49720HA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 15.96 13.68 12.13 LMH6644MA-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp 3.10 236 1.80 
LIME49720MA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 453 3.44 2.63 LMH6644MT-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp 14-TSSOP_ 3.10 2.36 1.80 
LME49720NA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 453 3.44 2.63 LMH6645MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... “SOIC 2.09 156 1.15 
LME49721MA-ND High Performance, High Fidelity Rail-to-Rail In/Out Tee SMES END i cal ahal is fal LH sruntow 2.09 Rede Als 
Audio Op Amp* NEW!. 7.98 631 5.06 i -fV, Rall-to-Rail, In/Out Amp wi utdown* -00/1 
LME49740MA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp 14-SOIC 7.98 6.31 5.06 LMH6646MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 250 1.90 1.45 
LIME49740NA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp 14-Dip 7.98 631 5.06 LMH6646MMCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 250 1.90 1.45 
[ME49810TB-ND 200V Audio Power Amplifier Driver* -T0-247-15 7.33 5.80 4.65 CMH6646MMTR-ND | 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 1260.00/1,000 
LME498117B-ND High Fidelity 200V Driver*.... .70-247-15 6.64 5.25 4.21 LIMH6647MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 2.09 156 1.15 
LIME49860MA-ND 44V Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp*....8-SOIC 5.00 3.80 2.90 LMH6647MFCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 2.09 1.56 1.15 
LME49860NA-ND 44V Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp*. 5.00 380 2.90 LMH6647MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown * 864.00/1,000 
LME49870MA-ND 44V High Performance Hi-Fi Audio Op Amp* NEW! 263 2.00 1.53 LMH6654MA-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 2.67 1.98 1.47 
LMF100CCN-ND Dual Switched Capacitor Filter* 714. 565 453 LMH6654MFCT-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Am 2.67 1.98 1.47 
LMF100CIWM-ND High Performance Dual Switched Cap: 6.05 460 3.51 LMH6654MFTR-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Am| 1100.80/1,000 
LIMH0002MA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* . 987 7.81 6.26 LMH6655MA-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 3.05 2.32 1.77 
LMH0002SQCT-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Drivers . 987 7.81 6.26 LMH6655MMCT-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 3.05 232 1.77 
LIMH0002SQTR-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* . 1492.25/250 eee ene a Low Noise Amp* , ee ey 
LMH0002TMA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* . 12.48 10.70 9.49 9 z 7OMHz, Single Supply Amp* # i x 
LIMH0024MA-ND 3.3V SMPTE 259M/344M Adaptive Cable Equaliz 16.63 14.25 12.64 LMH6657MFTR-ND 270MHz, Single Supply Amp* 921.60/1,000 
LMH0030VS-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer* 34.05 31.78 29.51 LMH6657MGCT-ND 270MHz, Single Supply Amp... 2.23 166 1.23 
LMH0031VS-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer/ eee MST ND pau Dl Hide Steed cai bic Os Ane san ort eu 0 
Descrambler*... 34.05 31.78 29.51 H E d z E 
a] LMH6658MMCT-ND 270MHz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp 2.80 2.08 1.54 
LMH0034MA-ND SMPTE 292M/250M Adaptive Cable Equalizer* 24.30 22.68 21.06 7 ; 
LMH0044SQCT-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer 24.30 22.68 21.06 Pepceso Nahm 2/0MHz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp Helios 
4 i are LMH6672MA-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp* 3.80 289 2.21 
LMH0044SQTR-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer 20088.00/1,000 f ; 
LMHO046MH-ND HD/SD SDI Reclocker, Dual Diff. Out LMH6672MR-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp* 3.80 289 2.21 
_ Oululss SES SS 6 LMH6682MA-ND Dual, 190MHz Single Supply Op A 2.64 1.96 1.45 
LMHO056SQCT-ND HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer 34.20 31.92 29.64 Z ual, z oingle Supply Op Amp : : 
LMHO0S6SQTR-ND HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer 7239.00/250 LMH6682MMCT-ND | Dual, 190MHz Single Supply Op Amp 2.64 1.96 1.45 
LMH0202MT-ND Dual SMPTE 292M/259M Serial Digi ivor® LMH6682MMTR-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp 1088.00/1,000 
igital Cable Driver’ 14.54 12.47 11.06 “| ; 

LMH1251MT-ND YPePR to RGBHV Converter/2:1 Video Switch* 6.97 552 442 PUIGOSSMESND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp* ee ee 
LMH1980MMCT-ND Auto-Detect SD/HD/PC Video S\ * NE 4 i i LMH6683MT-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp ... 2:95 2:26 1.72 
ync Separator* NE! 463 3.52 2.69 " r i 
LMH1980MMTR-ND Auto-Detect SD/HD/PC Video § * LMH6702MA-ND 720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp*. OSD N e206 

yne Separator” NEW! ess 00d [MH6702MECT-ND | 720MBHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp* 355 270 2.06 
LMH1981MT-ND Multi-Format Video Sync Separator* 878 694 5.56 : 2, a “OWL IStOTHOn, wel Cebang 2p AMnDe A : 4 
re LMH6702MFTR-ND 720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp*. 1789.20/1,000 
LMH2100TMCT-ND 50MHz to 4GHz, 40dB Logarithmic Power Detectors ... PEG Pie Nea) Fi 
LMH2100TMTR-ND 50MHz to 4GHz, 40dB Logarithmi eer) LMH6703MA-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp 2,98) (2:27, 1.73 
s garithmic Power Detector* ... 6-microSMD 379.05/250 LMH6703MFCT-ND 19GH 4 
; e - .2GHz, Low Distortion Op Amp 2:98) 2:27 178) 
LMH6321MR-ND 300mA High Speed Buffer ..8-PSOP 5.35 4.07 3.11 z bea 
LMH6321TS-ND 300mA High Speed Buff 10-263-7 535 407 341 LMH6703MFTR-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp 1499.40/1,000 
a sala ee SEE ae TMH6704MA-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 298 227 173 
LMH6502MA-ND Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp*...14-SOIC 6.95 5.50 4.41 i 4 ree i i “ 
; F ' ji LMH6704MFCT-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable . 2:08; 227 A738 
LMH6502MT-ND- Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp...14-TSSOP 6.95 5.50 4.41 z 
LMH6' ; . 2 : LMH6704MFTR-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable . 1499.40/1,000 
S03MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 6.95 5.50 4.41 LMH6714MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* 2.50 1.86 | 1.38 
LMH6503MT-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 6.95 5.50 441 9 ee ; rapper 
LMHe ; 2 Sigics ; LMH6714MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown® . ‘SOT-23-5 250 1.86 1.38 
504MA-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp .. S350 407) seat 
TMH: - - - LMH6714MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* ..SOT-23-5 1034.24/1,000 
504MMCT-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Am 5.35 407 3.11 LMH6715MA-ND Dual, Wideband Video Op Amp*.... 3.09 230 1.70 
LMH6504MMTR-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Am 2696.40/1,000 LMH6718MA-ND Dual, High Output Programmable Gain Butfer* 398 249 1.90 
LMH6505MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gai p 5.98 455 3.47 e * i i r 
; . LMH6720MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown 2:00) 91:86) 1:38 
LMH6SOSMMCT-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 5.98 4.55 3.47 LIMH6720MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* .SOT-23-6 2.50 1.86 1.38 
LMH6505MMTR-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 3011.40/1,000 —— a7 : = = r = 
= 7 : LMH6720MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* ..SOT-23-6 1034.24/1,000 
LMH6515SQCT-ND 600Mtz, Digital Controlled, Variable Gain Amp*. 8.99 7.11 5.70 LIMH6722MA-ND Quad, Wideband Video Op Amp* 14-SOIC 3.55 2.70 2.06 
LMH6515SQTR-ND 600MH2z, Digital Controlled, Variable Gain Amp*. 5307.20/1,000 LMH6722MT-ND Quad’ Wideband Video Op Amp* “YaTssop 355 270 206 
LMH6525SPCT-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 448 3.41 2.60 i i * ti i : : 
4 ‘i LMH6723MA-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp .8-SOIC 236 1.75 1.30 
LMH6525SPTR-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 2255.40/1,000 LMH6723MFCT-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp. 236 1.75 1.30 
LMH6526SPCT-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 448 341 2.60 LMH6723MFTR-ND 370MHz. TmA Current Feedback Op Amp 972.80/1,000 
Pes 268 AUR 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output» 2255.40/1,000 LMH6724MA-ND Dual, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp» . 3.09 2.30 1.70 
Pe eooOM SND Differential, High Speed Op Amp... Bid Gl ey LMH6725MA-ND Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 3.55 270 2.06 
LMH6550MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp* 5.45 4.15 3.17 LMH6725MT-ND Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 3.55 270 2.06 
LMH6550MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp* 2746.80/1,000 LMH6732MA-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth» 5.73 4.54 3.64 
LMH6551MA-ND Differential, High Speed Op Amp* 3.80 2.89 2.21 LMH6732MECT-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth . 573 454 3.64 
LMH6551MMCT-ND Differential, High Speed Op Am 3.80 2.89 2.21 LMH6732MFTR-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth . 3385.20/1,000 
LMH6551MMTR-ND Differential, High Speed Op Am 1915.20/1,000 LMH6733MQ-ND Single Supply, 1.0GHz, Triple Op Amp* ... 618 4.70 3.59 
LMH6552MA-ND 1GHz Fully Differential Amplifier* . 7.88 6.23 4.99 LMH6734MQ-ND Single Supply, Ultra HS Triple Gain Video Buffer 618 4.70 3.59 
LMH6555SQCT-ND Differential Driver, 1.2GHz High Sp 9.89 848 7.52 LIMH6738MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp* .. 548 417 3.18 
PMGSSeS OB SN0 Differemial Driver, 1.2GHz High Speed! Zaasteats eld CMH6739M0-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffer* 548 417 3.18 
LMH6559MA-ND High Speed, Closed Loop Buffer*. 279 207 1.53 LMH7220MKCT-ND High Speed Comparator with LVDS Output* 415 3.16 2.41 
LMH6559MFCT-ND High Speed, Closed Loop Buffer. 279 207 1.53 LMH7220MKTR-ND High Speed Comparator with LVDS Output* 2091.60/1,000 
LMH6559MFTR-ND High Speed, Closed Loop Buffer. 1152.00/1,000 LIMH7322SQCT-ND Dual 700 ps High Speed Comparator* 699 553 4.43 
LMH6560MA-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer* 5.95 4.53 3.46 LIMH7322SQTR-ND Dual 700 ps High Speed Comparator’ 4129.20/1,000 
LMH6560MT-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer 5.95 4.53 3.46 [MH7324SQCT-ND Quad 700 ps High Speed Comparator* NEI 10.48 8.29 6.64 
LMH6570MA-ND 2:1 High Speed Video Mux* ..... 5.10 3.88 2.96 LMH7324SQTR-ND Quad 700 ps High Speed Comparator* NEI 6187.60/1,000 
LMH6572MQ-ND Triple 2:1 High Speed Video Mux* 6.99 5.53 4.43 LMH730151-ND Triple 2:1 Multiplexer Evaluation Board..... — 63 — — 
LMH6574MA-ND 4:1 High Speed Video Mux® ... 4.75 361 2.76 LMH730154-ND High Speed Differential Amp Evaluation Board.. — 630) - = 
LMH6580VS-ND 8x4, 500MHz Analog Crosspoint Switch, LMH730275-ND Triple High Speed SSOP Op Amp Evaluation Bos 6.30 = = 
Gain of 1* NEW......... 18.45 17.22 15.99 [MH730276-ND 41 Multiplexer Evaluation Board 630. o— = — 
LMH6581VS-ND 8x4, 500MHz Analog Crosspoint Switch, LMH730277-ND 2:1 Multiplexer Evaluation Board 6.30 
Gain of 2* NEW!.......... 18.45 17.22 15.99 LMKO02000ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 16.63 14. 25 12, 64 
LMH6582YA-ND 16x8, 550MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 1* 57.00 53.20 49.40 LMK02000ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 3016.25/250 
LMH6583YA-ND 16x8, 550MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 2* 57.00 53.20 49.40 LMK02002ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 11.64 9.98 8.85 
LMH6601MGCT-ND 250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown* ... 2.03 1.51 1.12 LMK02002ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 2111.38/250 
LMH6601MGTR-ND 250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown* 839.68/1,000 LMKO3000CISQCT-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 17.85 16.66 15.47 
LMH6609MA-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 3.09 230 1.70 LMKO3000CISQTR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3778.25/250 
LMH6609MFCT-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 915 7.85 6.96 LMKO3000DISQECT-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 13.30 11.40 10.11 
LMH6609MFTR-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 1277.44/1,000 LMKO3000DISQETR-ND_| Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 2413.00/250 
LIMH6611MKECT-ND 345MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 3.20 2.44 1.86 LMK03000ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 15.75 14.70 13.65 
LMH6611MKETR-ND 345MHz Rail-to-Rail Output Op Amp* NE! 425.60/250 LMK03000ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3333.75/250 
LMH6619MA-ND Dual 130MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW!. 425) 323 32:47, LMK03001CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 17.85 16.66 15.47 
LMH6622MA-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp* 415. 3:16) 2.411 LMKO03001CISQTR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3778.25/250 
LMH6622MMCT-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp . 415 316 241 LMK03001DISQECT-ND_| Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 13.30 11.40 10.11 
LMH6622MMTR-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp . 2091.60/1,000 LMKO3001DISQETR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* NEWE...48-LLP 2413.00/250 
LMH6624MA-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 3.98 3.03 2.31 LMK030011SQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 48-LLP 15.75 14.70 13.65 
LMH6624MFCT-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 3.98 3.03 2.31 LMK03001ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 8-LLP 3333.75/250 
LMH6624MFTR-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 2003.40/1,000 LMK03002CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 8-LLP 15.80 13.55 12.01 
LMH6626MA-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* . 488 371 283 LMK03002CISQTR-ND__| Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 8-LLP 2867.03/250 
LMH6626MMCT-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp.... 488 371 2.83 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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National 


Semiconductor Digi®Reel es DINE AB SERIES (Conlnued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description il 25 100 
LMK03002ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* NEW!...48-LLP 13.30 11.40 10.11 LMS15871T-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 253 1.92 1.47 
LMK03002ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* NEW! 2413.00/250 LMS1587IT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-220 253 1.92 1.47 


LMP2011MA-ND 
LMP2011MFCT-ND 


Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* .. 
Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* .. 


250 1.90 1.45 
250 1.90 1.45 


LMS5213IM7-3.3CT-ND. 
LMS5213IM7-3.3TR-ND 


80mA, LDO Voltage Regulator. 
80mA, LDO Voltage Regulator*. 


1.39 1.02 .74 
481.00/1,000 


LMP2011MFTR-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 1260.00/1,000 LMS8117ADT-1.8-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator* 0-252. 1.76 1.30 94 
LMP2012MA-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 3.68 280 214 LMV112SDCT-ND 40MHz Dual Clock Buffer*. 8-LLP SOI ON80: 
LMP2012MMCT-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 3.68 280 214 LMV112SDTR-ND 40MHz Dual Clock Buffer*. 8-LLP §20.00/1,000 
LMP2012MMTR-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 1852.20/1,000 LMV115MGCT-ND GSM Baseband 30Mbz, 2.8V Oscillator Buffe C70-6 = 1.18 LOT OS! 
LMP2014MT-ND Quad, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 548 417 318 LMV115MGTR-ND GSM Baseband 30Mkz, 2.8V Oscillator Buffer... 408.20/1,000 
LMP2231AMA-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* Ni 3.39) 2:53) 1198 LMV116MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp* 1.64 1.22 91 
LMP2231AMFCT-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!..SOT-23-5 3.33 2.53 1.93 LMV116MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp* 678.40/1,000 
LMP2231AMFTR-ND | Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!..SOT-23-5 1675.80/1,000 LMV118MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown Tray) 127) 194 
LMP2231BMA-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!....8-SOIC 2.63 2.00 1.53 LMV118MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown 704.00/1,000 
LMP2231BMFCT-ND T-23-5 263 2.00 1.53 LMV221SDCT-ND RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* 2639 12.00)) iL53 


LMP2231BMFTR-ND 


Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW! 
Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!..SOT-23-5 


1323.00/1,000 


LMV221SDTR-ND 


RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* 


1323.00/1,000 


LMP2232AMA-ND 
LMP2232AMMCT-ND 
LMP2232AMMTR-ND 


Dual Micropower, Precision Op Amp, CMOS Input* NEW!..8-SOIC 
Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!.......8-MSOP 
Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!......8-MSOP 


453 3.44 2.63 
453 3.44 263 
2280.60/1,000 


LMP2232BMA-ND Dual Micropower, Precision Op Amp, CMOS Input* NEW!..8-SOIC 3.80 2.89 2.21 
LMP2232BMMCT-ND Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEW!.....8-MSOP 3.80 2.89 2.21 
LMP2232BMMTR-ND Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* NEWE.......8-MSOP 1915.20/1,000 


LMV225TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* -microSMD — 1.35 Bel ie 
LMV225TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* -microSMD 135.00/250 
LMV225URCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* i 1.35 eel te 
LMV225URTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-microSMD 135.00/250 
LMV226TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. -4-microSMD 1.56 1.16 86 
LMV226TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 170.10/250 


LMV227SDCT-ND 
LMV227SDTR-ND 


RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 


2.08 1.55 1.14 
857.60/1,000 


LMP2234AMA-ND Quad Micropower, Precision Op Amp, Rail-to-Rail 

Output, CMOS Input* NEW!..... 5.00 3.80 2.90 
LMP2234AMT-ND Quad Micropower, Precision Op Amp, Rail-to-Rail 

Output, CMOS Input* NEW!..... 5.00 3.80 2.90 
LMP2234BMA-ND Quad Micropower, Precision Op Amp, Rail-to-Rail 


LMP2234BMT-ND 


LMP7300MA-ND 


Output, CMOS Input* NEW!..... 
Quad Micropower, Precision Op Amp, Rail: 
Output, CMOS Input* NEW!..... 


with Adjustable Hysteresis * 


458 348 2.66 
458 348 2.66 


2.50 1.90 1.45 


LMV228SDCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* Gl (id eal 2 fig 4: 
LMV228SDTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 705.28/1,000 
LMV228TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* GH ey eS 
LMV228TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 161.25/250 
LMV228URCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* i ee eS 
LMV228URTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 161.25/250 


LMV232TLCT-ND 


Dual Mean Square RF Power Detector 


LMP7701MFCT-ND 
LMP7701MFTR-ND 
LMP7702MA-ND 


Single Precision, CMOS Input, Rail 


Range Amp* .... SOT-23-5 
Single Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O, Wide Supply 
Range Amp* 


Dual Precision, 


250 1.90 1.45 
1260.00/1,000 


Range Amp* NEW!.. 3.10 236 1.80 
LMP7702MMCT-ND Dual Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0, Wide Supply 

Range Amp* 3.10 236 1.80 
LMP7702MMTR-ND Dual Precision, put, 


LMP7704MT-ND 


Range Amp® ...........-++ 
Quad Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0, Wide Supply 
Range Amp?® ...........- 14-TSSOP 


1562.40/1,000 
453 3.44 2.63 


for CDMA and WCDMA* ....8-microSMD 2.70 2.01 1.48 
LMV232TLTR-ND Dual Mean Square RF Power Detector 

for CDMA and WCDMA* .... 8-microSMD 293.63/250 
LMV242LDCT-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power 

Amp Controller 1.83 1.36 1.01 
LMV242LDTR-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power 

Amp Controller .10-LLP 755.20/1,000 
LMV243BLCT-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller ......8-microSMD 2.48 1.84 1.36 
LMV243BLTR-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controlle -microSMD 270.00/250 


LMV301MGCT-ND 
LMV301MGTR-ND 


Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output* .. 
Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output* .. 


1.01 75 54 
351.00/1,000 


LMP7707MFCT-ND 
LMP7707MFTR-ND 


LMP7708MMCT-ND 


Single Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O, Wide Supply 
Range Decompensated Amp* NEW... SOT-23-5 


Single Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0, Wide Supply 
SOT-23-5 


Range Decompensated Amp* NEWS... 
Dual Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0, Wide Supply 
Range Decompensated Amp* NEW!. 


3.09 230 1.70 
1277.44/1,000 
3.78 2.87 2.19 


LMP7708MMTR-ND 
LMP7709MT-ND 


LMP7711MKCT-ND 


Dual Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0, Wide Supply 
Range Decompensated Amp* NEWS... 
Quad Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0, Wide Supply 
Range Decompensated Amp* NEWS... ..14-TSSOP 
Single Precision, 17MHz, LN CMOS Input Amp*. . TSOT-23-6 


1902.60/1,000 


5.83 4.43 3.38 
2.36 1.75 1.30 


LMP7711MKTR-ND 
LMP7712MMCT-ND 


Single Precision, 17MHz, LN CMOS Input Amp*. . TSOT-23-6 
Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp* 


972.80/1,000 
2.63 2.00 1.53 


LMV321M5CT-ND Op Amp Low Voltage* OT-23-5 95 69.50 
LMV321M5TR-ND. Op Amp Low Voltage* OT-23-5 294.00/1,000 
LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23)* (070-5 99 ele 252. 
LMV321M7TR-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23)* 308.00/1,000 
LMV324M-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* 1.13 83.60 
LMV324MXCT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* 1.13 83.60 
LMV324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* 956.25/2,500 
LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* AOR 02 74 
LMV331M5CT-ND Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp.* .. SOT-23-5 99 JB se 
LMV331M5TR-ND Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp.* .. SOT-23-5 308.00/1,000 
LMV331M5XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator SOT-23-5 .99 Je BYE 
LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator 877.80/3,000 


LMV331M7TR-ND 
LMV331M7XCT-ND 
LMV331M7XTR-ND 
LMV339M-ND 


General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator 
General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator 
General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator 
Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Com 


322.00/1,000 
1.04 7555 

917.70/3,000 

442.00/1,000 


LMP7712MMTR-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp ..... 10-MSOP 1323.00/1,000 
LMP7715MFCT-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp*....SOT23-5 2.36 1.75 1.30 
LMP7715MFTR-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp*....SO0T23-5 972.80/1,000 
LMP7716MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp*......8-MSOP 2.63 2.00 1.53 


LMP7716MMTR-ND 
LMP7717MA-ND 


LMP7717MFCT-ND 


Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp*...... 8-MSOP 
88Mk7z, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 
Decompensated Op Amp*... 
88Mkz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 
Decompensated Op Amp*... 


1323.00/1,000 
273 2.08 1.59 
273 2.08 1.59 


LMV339MT-ND 
LMV341MGCT-ND 
LMV341MGTR-ND 
LMV342MA-ND 
LMV342MMCT-ND 


Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 
Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp* 
Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp* 
Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* . 
Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 


143° 1.05 .76 


ibis cell) 
390.00/1,000 

1.24 91 66 

118.8763 


LMP7717MFTR-ND 


LMP7721MA-ND 
LMP7731MFCT-ND 


88MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 

Decompensated Op Amp*... 
3fA Input Bias Current Precision Amplifier* NEW! 
Low Noise, Precision, Rail-to-Rail |/O Op Amp* NEW!.... SOT-23-5 


SOT-23-5 


1373.40/1,000 
987 7.81 6.26 
273 2.08 1.59 


LMV342MMTR-ND 
LMV344MA-ND. 
LMV344MT-ND 
LMV358M-ND 
LMV358MXCT-ND 


Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 
Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 
Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltag: 


408.20/1,000 
1.39 1.02 .74 
154 1.13 82 
1.01 75 54 
1.01 715.54 


LMV358MXTR-ND 
LMV358MMCT-ND 
LMV358MMTR-ND 


Low Power Dual Op Amp, Low Voltag: 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* 


860.63/2,500 
1.01 5\ 54 
351.00/1,000 


LMP7731MFTR-ND Low Noise, Precision, Rail-to-Rail 1/0 Op Amp* NEWI!....SOT-23-5 1373.40/1,000 LMV393M-ND Dual General Purpose Low Voltage, Tiny p. 1.09 80 58 
LMP7732MA-ND Dual Low Noise, Prec., Rail-to-Rail I/O Op Amp* NEWE!......8-SOIC 4.28 3.25 2.48 LMV393MMCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 1.09 cCOlennoo: 
LMP8100AMA-ND. 1 to 16V/V Programmable Gain, Precision, 33MHz, CMOS LMV393MMTR-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 377.00/1,000 
Input, Rail-to-Rail In/Out Amplifier... 11.64 9.98 8.85 LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 1.09 80 58 
LMP8100MA-ND 1 to 16V/V Programmable Gain, Precision, 33MHz, CMOS LMV393MMXTR-ND | General Purpose Low Voltage, TinyPack Comparator 1294.13/3,500 
Input, Rail-to-Rail In/Out Amplifier 5.95 453 3.46 LMV422MMCT-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp O-MSOP 1.92 1.43 1.06 
LMP8270MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision Voltage LMV422MMTR-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 0-MSOP 791.04/1,000 
Diff. Amp*... 3.45 2.63 2.01 LMV431ACM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* .. 90 65 47 
LMP8271MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Bidirectional Precision LMV431ACM5TR-ND — | Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* .. 280.00/1,000 
Voltage Diff. Amp* . 3.73 284 2.17 LMV431ACZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 90 65 47 
LMP8272MA-ND High Common Mode, LMV431AIM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* . 90 (ea aif 
Diff. Amp... 3.45 2.63 2.01 LMV431AIM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* . 280.00/1,000 
LMP8275MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision Voltage LMV431AIZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* . 90 65 47 
Diff. Amp*... 3.09 230 1.70 LMV431CMS5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* . 63 46 33 
LMP8276MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision Voltage LMV431CM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* . 196.00/1,000 
Diff. Amp*... 273 2.08 1.59 LMV431CZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator. 72) 252) 38) 
LMP8277MA-ND High Common Mode, Gain of 14, Precision Voltage LMV431IM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator. 68 49 36 
Diff. Amp*.... ait 3.09 2.30 1.70 LMV431IM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 210.00/1,000 
LMS1585ACS-ADJ-ND | Adj. 5A LDO Fast Response Regulator* 253 1.92 1.47 LMV4311Z-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* .. 72 EO erce. 
LMS1585ACS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator*.. 253 1.92 1.47 LMV551MGCT-ND Single 3MHz, Micropower RRO Amp* NEW!. C70-5 «61.61 #118 86 


LMS1585ACT-ADJ-ND 
LMS1585ACT-3.3-ND 
LMS1585AIS-ADJ-ND 


Adj. 5A LDO Fast Response Regulator* 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator*.. 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.* 


2.53 1.92 1.47 
253 1.92 1.47 
2.53 1.92 1.47 


LMV551MGTR-ND 
LMV552MMCT-ND 


Single 3MHz, Micropower RRO Amp* NEW: 
Dual 3MHz, Micropower RRO Amp* .. 


556.40/1,000 
1.74 1.30 96 


LMS1585AIS-3.3-ND 
LMS1585AIT-ADJ-ND 
LMS1585AIT-1.5-ND 
LMS1585AIT-3.3-ND 
LMS1587CS-ADJ-ND 


3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.*. 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.* 
1.5V, 5A, LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.* 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.*. 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator .. 


253 1.92 1.47 
2.53 1.92 1.47 
253 1.92 1.47 
253 1.92 1.47 
2.53 1.92 1.47 


LMV552MMTR-ND 
LMV554MT-ND 


Dual 3MHz, Micropower RRO Amp* .. 
Quad 3MHz, Micropower RRO Amp* 


718.08/1,000 
2.50 1.86 1.38 


LMS1587CS-1.5-ND 
LMS1587CT-ADJ-ND 
LMS1587CT-3.3-ND 
LMS15871S-ADJ-ND 
LMS15871S-3.3-ND 


1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator*.. 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator .. 
3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp 
3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp............-.. 


2.53 1.92 1.47 
253 1.92 1.47 
2.53 1.92 1.47 
253 1.92 1.47 
2.55 194 1.48 


LMV641MA-ND 10MHz, 12V, Low Power Amp* NEW! 8-SOIC 1.83 1.36 1.01 
LMV641MGECT-ND 10MHz, 12V, Low Power Amp* NEI C70-5 «= 1.83 «1.36 = 1.01 
LMV641MGETR-ND 10MHz, 12V, Low Power Amp* NEW! 198.79/250 

LMV651MGCT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Op Amp*. Gl 18h 186: 


LMV651MGTR-ND 
LMV652MMCT-ND 
LMV652MMTR-ND 
LMV654MT-ND 


12MHz, Low Voltage, Low Power Op Amp*. 
12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 
12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 
12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 


-14-TSSOP 


556.40/1,000 
174 1.30 96 
718.08/1,000 
250 1.86 1.38 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National 


SOMIZORARCIOF Digi Reel” LINEAR SERIES (Continued) 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 

LMV710M5CT-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current LMV931MFCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 1.50 1.10 .80 
Drive and Shutdown Option* 143° 1.05 .76 LMV931MFTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 520.00/1,000 

LMV710MS5TR-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current LMV931MGCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 150) lO 80) 
Drive and Shutdown Option* 494.00/1,000 LMV931MGTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 520.00/1,000 

LMV711M6CT-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current LMV932MA-ND Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp*... 155 1.15 85 


Drive and Shutdown Option* 


1.54 113 82 


LMV711M6TR-ND 
LMV712BLCT-ND 


LMV712BLTR-ND 


Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current 


Drive and Shutdown Option* SOT-23-6 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown............... 10-microSMD 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown............... 10-microSMD 


533.00/1,000 
2.06 1.53 1.14 


224.44/250 


LMV712LDCT-ND 
LMV712LDTR-ND 


LMV712MMCT-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown .... 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown .... 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown ®............-.. 10-MSOP 


2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 


1.83 1.36 1.01 


LMV712MMTR-ND 
LMV712TLCT-ND 


LMV712TLTR-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown* 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out, Dual 

Op Amp with Independent Shutdown*...... .... 10-microSMD 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out, Dual 

Op Amp with Independent Shutdown*.. ... 10-microSMD 


755.20/1,000 
2.06 1.53 1.14 


224.44/250 


LMV715MFCT-ND 
LMV715MFTR-ND 


LMV716MMCT-ND 


Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 


Current Drive and Shutdown Option SOT-23-6 
Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 
Current Drive and Shutdown Option... SOT-23-6 


5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp*.. .8-MSOP 


1.54 113 82 


533.00/1,000 
1.61 1.18 86 


LMV716MMTR-ND 
LMV721MSCT-ND 
LMV721MSTR-ND 
LMV721M7CT-ND 
LMV721M7TR-ND 


.8-MSOP 
SOT-23-5 


5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp*.. 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp*.... 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp*.. 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp*.. 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp*.. 


556.40/1,000 
Wel leks ky 

598.00/1,000 
ie) key ke 

598.00/1,000 


LMV722LDCT-ND 
LMV722LDTR-ND 
LMV722M-ND 
LMV722MMCT-ND 
LMV722MMTR-ND 


10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp*... 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp*... 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp*... 


1.80 134 .99 
742.40/1,000 

1.80 1.34 .99 

1.80 1.34 .99 


742.40/1,000 


LMV751M5CT-ND 
LMV751MSTR-ND 
LMV761MA-ND 

LMV761MFCT-ND 
LMV761MFTR-ND 


Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp* 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp* 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* .. 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output .. 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* .... 


2331/73) 1.28 
960.00/1,000 

1.56 1.16 .86 

1.56 116 .86 
645.12/1,000 


LMV762MA-ND 
LMV762MMCT-ND 
LMV762MMTR-ND 


Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* .. 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* .. 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* .. 


2a SAG a9 
2a Gilead 9 
896.00/1,000 


LMV932MMCT-ND 
LMV932MMTR-ND 
LMV934MA-ND 
LMV934MT-ND 
LMV951MKCT-ND 


Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 
Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 
Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* . 
Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* .. 
1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* . 


165) 1515) .85 
640.00/1,000 
1.86 1.38 1.02 
1.92 1.43 1.06 
Wes lst) 


LMV951MKTR-ND 
LMV981BLCT-ND 
LMV981BLTR-ND 
LMV981MFCT-ND 
LMV981MFTR-ND 


1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* . 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 


642.20/1,000 
153 1.13 .82 

153.38/250 
153 1.18  .82 

531.70/1,000 


LMV981MGCT-ND 
LMV981MGTR-ND 
LMV981TLCT-ND 
LMV981TLTR-ND 
LMV982MMCT-ND 


1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown* 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown* 
Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 


1.53 1.13  .82 
531.70/1,000 

153 1.13 .82 
153.38/250 

55) 15-85 


LMV982MMTR-ND 
LMV1012TP-07CT-ND 


Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 
Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 


640.00/1,000 
1.50 1.10  .80 


LMV1012TP-07TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 150.00/250 
LMV1012TP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphont 1.58 116 .84 
LMV1012TP-15TR-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 157.50/250 
LMV1012TP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 1.58 116 .84 
LMV1012TP-25TR-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 157.50/250 
LMV1012UP-07CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 1.50 1.10  .80 
LMV1012UP-07TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 150.00/250 
LMV1012UP-15CT-ND __| Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 1.50 1.10  .80 
LMV1012UP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 150.00/250 
LMV1012UP-20CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 1.50 110 .80 
LMV1012UP-20TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 150.00/250 
LMV1012UP-25CT-ND —_| Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* Ubi a) 
LMV1012UP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 150.00/250 
LMV1012UPX-07CT-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone Pre-Amp SOMO ao 
LMV1012UPX-O7TR-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone Pre-Amp 1530.00/3,000 
LMV1012XP-15CT-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* TeSSh let S) 285) 
LMV1012XP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 168.75/250 
LMV1012XP-25CT-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphone LG el 20S: 
LMV1012XP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 175.50/250 
LMV1015UR-15CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 139 1.02 .74 
LMV1015UR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 138.75/250 
LMV1015UR-25CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 1.50 110 .80 
LMV1015UR-25TR-ND _ | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone .. 150.00/250 


LMV1015XR-15CT-ND 
LMV1015XR-15TR-ND 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 
Microphone*.... 
Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 


1:65) 121.88. 


LMV771MGCT-ND Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp* 84 iss 98 Microphone* 465.00/250 
LMV771MGTR-ND Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp* 637.00/1,000 LMV1015XR-25CT-ND Built-in Gain IC ig ly | 169 124 90 
LMV772MA-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp*. 174 130 96 LMV1015XR-25TR-ND — | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 168.75/250 
LMV772MMCT-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp*. 174 130 96 LMV1024URCT-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone*.. 239 1.78 1.31 
LMV772MMTR-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp*. 718.08/1,000 LMV1024URTR-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone 259.88/250 
LMV774MT-ND Quad Low Offset, Low Noise Op Amp* ale aki a) LMV1026URCT-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone 2S9h paBi aia 
LMV791MKCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp -TSOT-23-6 1.78 1.31 95 LMV1026URTR-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone 259.88/250 
LMV791MKTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . TSOT-23-6 617.50/1,000 LMV1031UR-20CT-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone, 
LMV792MMCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 1.97 1.47 1.09 External Pre-Amp* ... es ae ...4-microSMD 1.80 1.32 .96 
LMV792MMTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 815.36/1,000 LMV1031UR-20TR-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone, 
LMV793MA-ND 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated External Pre-Amp* .4-microSMD 180.00/250 
Op Amp* 2800 date. 28. LMV1032UP-O6CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone. 4-MSOP 155 1.15  .85 
LMV793MFCT-ND. 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated LMV1032UP-06TR-ND Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone.. 4-MSOP 168.75/250 
Op Amp* SOT-23-5 2.09 1.56 1.15 LMV1032UP-15CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone. Wes} ai eb 
LMV793MFTR-ND 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated LMV1032UP-15TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone. 168.75/250 
Op Amp* SOT-23-5 864.00/1,000 LMV1032UP-25CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone.. ESOP ll Ooo! 
LMV794MA-ND Dual 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated LMV1032UP-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone. 168.75/250 
Op Amp* NEW! oc 2.92 217 1.60 LMV1032UPX-O6CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* ibs ase 8) 
LMV794MMCT-ND Dual 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated LMV1032UPX-O6TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 1875.00/3,000 
Op Amp* NEW‘... ae 8-MSOP 292 247 1.60 LMV1032UR-15CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphones .. 1.76 1.30 .94 
LMV794MMTR-ND Dual 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated LMV1032UR-15TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* .. 4-microSMD 176.25/250 
Op Amp* NEWS... _8-MSOP 1204.48/1,000 LMV1032UR-25CT-ND __| Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* -microSMD 1.84 1.35.98 
LMV796MFCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 1.61 119 86 LMV1032UR-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* = -microSMD 183.75/250 
LMV796METR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 559.00/1,000 LMV1088RLCT-ND Dual Input, Far Field Noise Suppression 
LMV797MMCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 1.86 138 1.02 Microphone Amp* 16.54 14.18 12.57 


LMV797MMTR-ND 
LMV821MSCT-ND 
LMV821MS5TR-ND 


17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*.... SOT-23-5 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*.... SOT-23-5 


766.72/1,000 
ies) Ei 
507.00/1,000 


LMV821M7CT-ND 
LMV821M7TR-ND 
LMV822M-ND 
LMV822MMCT-ND 
LMV822MMTR-ND 


Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*.. 
Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*... 8-MSOP 
Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*... 8-MSOP 


1.50 1.10 .80 
520.00/1,000 

1.58 116 .84 

1.58 1.16 84 
546.00/1,000 


LMV822MXCT-ND 
LMV822MXTR-ND 
LMV822MMXTR-ND 
LMV824M-ND 
LMV824MT-ND 


Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*.. 
Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 
Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*.. 
Quad Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*.. 14-SOIC 
Quad Low Volt, 5MHz, LP, R/R, Output Op Amp*............. 14-TSSOP 


1.58 1.16 .84 
1338.75/2,500 
1874.25/3,500 

55° 1.15 <85 

1:58 1.18 87 


LMV842MA-ND 
LMV842MMCT-ND 
LMV842MMTR-ND 


Dual CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range 
Op Amp* NEW! 
Dual CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range 
Op Amp* NEW‘... 
Dual CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range 
Op Amp* NEWS... 


2.80 2.08 1.54 
2.80 2.08 1.54 


1155.84/1,000 


LMV844MA-ND 


LMV844MT-ND 
LMV851MGCT-ND 
LMV851MGTR-ND 


Quad CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range 

Op Amp* NEWS... 
Quad CMOS In, RRIO, Wide Supply Range Op Amp*.. 
8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Op Amp* NE! 
8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Op Amp* NEW!..SC70-5 


310 2.36 1.80 

3.10 2.36 1.80 

1.86 1.38 1.02 
766.72/1,000 


LMV1088RLTR-ND 


Dual Input, Far Field 
Microphone Amp* 


pp 


3000.38/250 


LMV2011MA-ND 

LMV2011MFCT-ND 
LMV2011MFTR-ND 
LMV7219MSCT-ND 
LMV7219M5TR-ND 


High Precision, Ri -Rail Output Op Amp* 
High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 
High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Outpt 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* 


2.51 1.87 1.38 

2.51 1.87 1.38 
1036.80/1,000 

22 Ol eiieoo 
1152.00/1,000 


LMV7219M7CT-ND 
LMV7219M7TR-ND 
LMV7235M5CT-ND 


LMV7235M5TR-ND 


7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* 


2:79) 2:07 153 
1152.00/1,000 


1.64 1.22 91 
678.40/1,000 


LMV7235M7CT-ND 
LMV7235M7TR-ND 
LMV7239M5CT-ND 


Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* . 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Inp 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Output* 


164 1.22 91 
678.40/1,000 
1.74 1.29 96 


LMV7239M5TR-ND 
LMV7239M7CT-ND 
LMV7239M7TR-ND 


Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Output* 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* 


716.80/1,000 
1.74 1.29 96 
716.80/1,000 


LMV852MMCT-ND 
LMV852MMTR-ND 
LMV854MT-ND 


Dual 8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened 
Op Amp* NEWS........... 

Dual 8MHz Low Power CMOS, EMI 
Op Amp* NEWS........... 

Quad 8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened 
Op Amp* NEWS........... 


2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 
2.85 217 1.66 


LMV7271MFCT-ND 
LMV7271MFTR-ND 
LMV7271MGCT-ND 
LMV7271MGTR-ND 
LMV7272TLCT-ND 


Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input*....... 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input*. 


-microSMD 


1.50 1.10 .80 
520.00/1,000 

1.50 1.10 .80 
520.00/1,000 

ism alee Bye 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Vational 


Semiconductor 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMV7272TLTR-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input*... 192.38/250 LP2967IBP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator .. 3.10 236 1.80 
LMV7275MFCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* 154 113 82 LP2967IBP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LMV7275MFTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* 533.00/1,000 LP2967IBP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 3.10 236 1.80 
LMV7275MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* ier olay G2 LP2967IBP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LMV7275MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* 533.00/1,000 LP2967IBP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 3.10 2.36 1.80 
LMV7291MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* 1.50 110 .80 LP2967IBP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LMV7291MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail §20.00/1,000 LP2967IMM-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 2.98 2.21 1.64 
LP324M-ND Micropower Quad Op Amp* . 1.20 88 64 LP2967IMM-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 1228.80/1,000 
LP324MT-ND Micropower Quad Op Amp* .. 1.58 #116 84 LP2967IMM-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 2.98 2.21 1.64 
LP324MXCT-ND Micropower Quad Op Amp* . 1.20 88 64 LP2967IMM-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 1228.80/1,000 
LP324MXTR-ND Micropower Quad Op Amp* . 1020.00/2,500 LP2967ITP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: Bear Dea ae 
LP324N-ND Micropower Quad Op Amp* .. 158 akIGh 64 LP2967ITP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 392.35/250 
LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparator* 1.20 88 64 LP2967ITP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* Bel; 2eb) alee 
LP339MXCT-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 1.20 88 64 LP2967ITP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 392.35/250 
LP339MXTR-ND. Ultra-Low Power Quad Comparator .. 1020.00/2,500 LP2967ITP-2830CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 295) 225) lene) 
LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparator* 1.28 94 +68 LP2967ITP-2830TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 392.35/250 
LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor* .. 164 122 91 LP2967ITP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* Obes co lene. 
LP2902M-ND Micropower Quad Operational Amplifier* 1.76 130 94 LP2967ITP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 392.35/250 
ooo Rees oD See 2 lin 
- icropower Quad Operational Amplifier* 13/2, -3.3TR+ -3V, “ 80/1, 
LP2902N-ND Micropower Quad Operational Amplifier ... 158 1.18 87 LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 2.20 1.64 1.21 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 113 83 60 LP2975AIMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 908.80/1,000 
LP2950ACZ-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 0-92 113 83 60 LP2975IMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 198 148 1.09 
LP2950ACZ-5.0NS-ND | 5V, Micropower Voltage Regulator* 0-92 143 83 60 LP2975IMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 819.20/1,000 
LP2950CDT-3.3-ND 3.3V, Micropower Voltage Regulator* . T0-252 139 1.02 74 LP2975IMM-5.0CT-ND_| 5V, MOSFET LDO Driver/Controller* . 198 1.48 1.09 
TP2950CDT-5.0NS-ND | 5V, Micropower Vollage Regulator D-Pak 1.39 1.0274 LP2975IMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller* . 819.20/1,000 
LP2950CZ-3.0-ND 3V. Series Adjustable Mi Voltage Regulat 0-92 | 1104 75 55 LP2980AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg My . SOT-23-5 “95/369 9.50 
3 3. ge SEAL: PHESBEE Ane Uni ek cone 7 LP2980AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 294.00/1,000 
LP2950CZ-3.3-ND 3.3V, Adjustable Micropower Voltage Regulator 1.04 Jk AER 
LP2950CZ-5.0NS-ND 5V. Micropower Voltage Regulator* 1.04 5 55 LP2980AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 95 69 50 
LP2951ACM-ND 1.24-29V Adjustable Voltage Regulator* 1.01 ais ia LP2980AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 294.00/1,000 
LP2951ACMXCT-ND 7.24-29V, Adjustable Voltage Regulator™ T.01 75ue4 LP2980AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 95 69 50 
| ie i * LP2980AIMS-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 294.00/1,000 
Lee eM BND AY Safes Adin ible Mid roee. Valege fieguiator ay sree aah LP2980AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 95 69 50 
LP2951ACM-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable M Voltage Regulator* 1.01 75 54 LP2980AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 294.00/1,000 
: Roe eae nitaese: eae Wine cee tees : ae LP2980IM5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 95 69 50 
LP2951ACMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator*... 1.16 86 62 Ta ATEN Aj. Micropower 30mA Ultra LO Regulator™ g 594 00H Ta 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* ... 403.00/1,000 c A ea 3 Seal a 
LP2951ACMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 116 86 62 Teen Mee SCTEND ay igionowt oom ne pe Heat 95 36 io ; ioe 
LP2951ACMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 403.00/4,000 iiesaneaiGe NT a 7 ee Lt Sine Bo ator 4 my ween 
LP2951ACMMCT-ND | Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 116 86 62 IBSOSUIMEE GHEE ay Minconnae aan ‘ te ipo Reece 95 peataanh ‘te 
LP2951ACMMTR-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* .. 403.00/1,000 z  MIGrOp 9 = et 
TP2951ACN-ND 7.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* ... 758 116 84 LReSBOIMS 3 2CTEND ey bilcropowst aims tte ma Regulator: 95 a ao Bot 
LP2951ACN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 158 116 84 eaitcseoam | Ricranovier Sora Ufa IDO Ra Aes bel ag ad a 
LP2951CM-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 1.04 PLONE eOo) LP2980IM5-5 OTR-ND BV. iMlereoauet 5OmA Ultra LDO Benicioee a  994,00/1.000 
LP2951CMXCT-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 1.04 JB ER LP2981AIM5-2.5CT-ND | 2.5V Miers ower 100mA Ultra ipo na AGra 1.20 386A 
LP2951CMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 764.75/2,500 [P2081AIMS-2 5TR-ND 7 BV. ores 700mA Ultra LDO Ree R Grad - 46.0071 000 
LP2951CM-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator*... 1.04 aR ER LP2981AIM5-2.7CT-ND |27V. Micronowet 100mA Ultra LDO Rea. AGrad 1.20 "9864 
LP2951CM-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 1.04 diy BE) LP2981AIM5-2.7TR-ND |27V. Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrad ~~ 416.00/1,000 
LP2951CMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator . 1.01 Bion od LP2981AIM5-2.8CT-ND |28V. Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade 4.20 "9864 
LP2951CMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator . 351.00/1,000 LP2981AIM5-28TR-ND |2.8V. Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... “~~ 416.00/1,000 
LP2951CMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 1.01 COMO, [P2987AIMS-3.0CT-ND 3V Micro ‘ower 100mA Ultra LDO Re RGrade* 720 88 - 6h 
LP2951CMM-3.3TR-ND |3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 351.00/1,000 LP2981AIM5-3.0TR-ND. | 3V. Micronower 100mA Ultra LDO Fee. AGrade* “~~ 446.00/1,000 
LP2951CMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* .. 1.01 Konno. LP2981AIM5-3.2CT-ND | 3.2V Micropower 100mA Ultra LDO Reg AGrad 4.20 ‘8864 
LP2951CMMTR-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* .. 351.00/1,000 LP2981AIM5-3.2TR-ND | 3.2V. Micropower 100mA Ultra LDO Reg.., AGrad ‘ 416.00/1 000 
LP2951CN-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator™..... 8-Dip 1.58 116 .84 LP2981AIM5-3.3CT-ND | 33V. Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade* 420 88 64 
Peco GNeS AND 3V, Series Adjustable Micrapower Vottage Regulator . -Dip PSIESCRmaIEICMaos [P29B1AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg.,.A Grade* OT-235  _416.00/1,000 
LP2951CN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* ‘Dip 1.58 1.16 84 LP2981AIMS-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg.,. A Grad 0T-23-5 1.20 88 64 
LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 3.80 2.89 2.21 ! a Mi : -93- 
A LP2981AIM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad }OT-23-5 416.00/1,000 
FRos52AINEND Adjustable LDO Vottage Regulator*. S80 2.895221 LP2981AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg... A Grad 0T-23-5 1.20 88 A 
LP2952AIN-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulato! 3.80 2.89 2.21 if wi i 
: LP2981AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 416.00/1,000 
LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator 248 1.84 1.36 7 | 
- LP2981AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.20 88 = 64 
LP2952IM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator*.... 2.48 1.84 1.36 LP2981AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* 416.00/1,000 
LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 248 1.84 1.36 “) BCT- Vv. Mi = * “36 | 
LP29811M5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 1.16 86 6.62 
LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improve 458 3.48 2.66 LP2981IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 403.00/1,000 
LP2953IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator* .. 2'53' 1/92 “1.47 = wi i 
4 LP2981IM5-2.7CT-ND _| 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. TAG) 386362 
LP2953IN-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator 2.70 2.06 1.57 LP298TIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 403.00/1,000 
LP2954AIS-ND Adj. Micropower Low Dropout Voltage Regulator*. 458 3.48 2.66 LP2981IM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 116 86 6 
LP2954AIT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* 458 3.48 2.66 LP2981IM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 403.00/1,000 
LP29541S-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* 2.68 2.04 1.56 LP2981IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* . 116 86 62 
eee tat ee nucronower ow, Dropout olage Regulator* ae ae 8 LP2981IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* . 403.00/1,000 
DGAIM ual Micropower LDO Voltage Regulator d rele) faut [P298TIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. le «8 Ge 
LP2956AIN-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator. 468 3.56 2.72 LP2981IM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 403.00/1,000 
LP2956IM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator 3.45 2.63 2.01 LP2981IM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 116 86 6 
LP2957AIS-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application . 4.25 3.23 2.47 LP2981IM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 403.00/1,000 
LP2957AIT-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application® . 4.25 3.23 2.47 LP2981IM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* . 116 86 62 
LP29571S-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application* .. 3.28 2.49 1.90 [P2981 IIV5-5.0TR-ND 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator*. 403.00/1,000 
LP2960IM-3.3-ND 3.3V, .SA Micropower LDO Regulator™........ ~ 2.50 1.90 1.45 LP2982AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 1.20 88 64 
LP2960IM-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm*. 2.50 1.90 1.45 LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 416.00/1,000 
LP2966IMM-1818CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 2.33 1.73 1.28 LP2982AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade* ..SOT-23-5 1.20 88 64 
LP2966IMM-1818TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 961.28/1,000 LP2982AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 416.00/1,000 
Pize05 NMALE2EGTENDS) Dual 150mA Ultra LOO Regulator, 1.6V/2.8V. ees) ile) LP2982AIMS-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 7208864 


LP2966IMM-1828TR-ND 
LP2966IMM-1830CT-ND 
LP2966IMM-1830TR-ND 
LP2966IMM-1833CT-ND 
LP2966IMM-1833TR-ND 


Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3. 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V* 


2.33 
2.33 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


LP2982AIM5-5.0TR-ND 
LP2982IM5-3.0CT-ND 
LP2982IM5-3.0TR-ND 
LP2982IM5-3.3CT-ND 


5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator... 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator... 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator’ 


416.00/1,000 
T1686 SG 
403.00/1,000 
116.86 62 


LP2966IMM-2518CT-ND 
LP2966IMM-2518TR-ND 
LP2966IMM-2525CT-ND 
LP2966IMM-2525TR-ND 
LP2966IMM-2828CT-ND 


Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 


2.33 
2.33 
2.33 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


LP2982IM5-3.3TR-ND 
LP2982IM5-5.0CT-ND 
LP2982IM5-5.0TR-ND 


3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* 


403.00/1,000 
10960 5B 
403.00/1,000 


LP2966IMM-2828TR-ND 
LP2966IMM-2830CT-ND 
LP2966IMM-2830TR-ND 
LP2966IMM-3030CT-ND 
LP2966IMM-3030TR-ND 


Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V.. 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V .. 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V.. 


2.33 
2.33 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


LP2983AIM5-1.0CT-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator’ The ey ee 
LP2983AIM5-1.0TR-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator 598.00/1,000 
LP2983AIM5-1.2CT-ND_ | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator ThAY We ee 
LP2983AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator 598.00/1,000 
LP2983IM5-1.0CT-ND 1V, Micropower 150mA Voltage Regulator... 1.69 124 90 
LP2983IM5-1.0TR-ND 1V, Micropower 150mA Voltage Regulator... 585.00/1,000 
LP2983IM5-1.2CT-ND 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator 1.69 1.24 90 


LP2966IMM-3325CT-ND 
LP2966IMM-3325TR-ND 
LP2966IMM-3333CT-ND 
LP2966IMM-3333TR-ND 
LP2966IMM-3336CT-ND 


Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V* 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V* 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V* 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V* 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 


2.33 
2.33 
2.33 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


LP2983IM5-1.2TR-ND 
LP2985AIBP-2.8CT-ND 


1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator 
2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 


585.00/1,000 


LP2966IMM-3336TR-ND 
LP2966IMM-3636CT-ND 
LP2966IMM-3636TR-ND 
LP2966IMM-5050CT-ND 
LP2966IMM-5050TR-ND 


Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V 
Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V 


2.33 
2.33 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


1.73 


1.28 


961.28/1,000 


LP2985AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 97.75/250 
LP2985AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.08 18 57 
LP2985AIBP-3.0TR-ND _| 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 102.00/250 
LP2985AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 1.04 e7 OME OO! 
LP2985AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 97.75/250 
LP2985AIBP-4.0CT-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 1.04 ahs Ale) 
LP2985AIBP-4.0TR-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 97.75/250 
LP2985AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 1.08 ahh ME 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


1094 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 100 
LP2985AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ...... 5-microSMD 102.00/250 LP2986AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% .... 8-MSOP 1152.00/1,000 
LP2985AIM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 = 1.08 180.80 LP2986ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 2.23 1.66 1.23 
LP2985AIM5-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2986ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 921.60/1,000 
LP2985AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 = 1.08 Prom mor LP2986IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-1.8TR-ND_| 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2986IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 = 1.08 18 a57, LP2986IM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-2.0TR-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2986IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%. 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 1.08 EO eo LP2986IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%. 908.80/1,000 
LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2986IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%* .8-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.08 18) 57 LP2986IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%* ..8-MSOP 908.80/1,000 
LP2985AIM5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2986IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%*...8-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.04 ais) Asis) LP2986IMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%*...8-MSOP 908.80/1,000 
LP2985AIMS5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2987AIM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 

LP2985AIM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.08 af) eo with Program Power-On Reset Delay, .5% aie ke aha 
LP2985AIM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 

LP2985AIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.08 .78 57 with Program Power-On Reset Delay, .5% 2a etl OfaeeledO) 
LP2985AIM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987AIM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 

LP2985AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.08 (ty A with Program Power-On Reset Delay, .5% -8-SOIC 2.11 1.57 1.16 
LP2985AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy* ...8-SOIC 2.11 1.57 1.16 
LP2985AIM5-3.1CT-ND_| 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.08 180 on LP2987AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 

LP2985AIM5-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 336.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 5% 241157 1.16 
LP2985AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.08 fon 9 2ot LP2987AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy inl Wee alas 
LP2985AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 2.23 1.66 1.23 
LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade*...SOT-23-5 = 1.08 fe: .or LP2987ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 921.60/1,000 
LP2985AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.* .. SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 2.23 1.66 1.23 
LP2985AIM5-3.50T-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade.....S01-23-5 1.08 78 57 LP2987ILD-3.3TR-ND _| 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 921.60/1,000 
LP2985AIM5-3.5TR-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987ILD-5.0CT-ND 5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 2.23 1.66 1.23 
LP2985AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 = 1.08 718 (57 LP2987ILD-5.0TR-ND 5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 921.60/1,000 
LP2985AIMS5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987|M-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% Accuracy. 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 1.08 ich EYE LP2987|IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 

LP2985AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 1% Accuracy * 198 1.48 1.09 
LP2985AIMS5-4.0CT-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 1.04 ais) Ass) LP2987IM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIMS5-4.0TR-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 LP2987|M-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-4.5CT-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 1.08 Bie Aye LP29871M-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-4.5TR-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 336.00/1,000 LP29871M-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy* .. 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-5.00T-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*......S01-23-5 1.08 78 O7 LP2987IMM-3.0CT-ND__ | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* 336.00/1,000 LP2987IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 908.80/1,000 
LP2985AIM5-6.1CT-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.08 Bie Aye LP2987IMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-6.1TR-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 336.00/1,000 LP2987IMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 908.80/1,000 
LP2985AITP-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 1.08 aie RE LP2988AILD-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulato 245° 1.82) 135 
[P2985AITP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.....microSMD 702.00/250 LP2988AILD-3.0TR-ND_| 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulato 1011.20/1,000 
LP2985AITP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade*..5-microSMD ‘1.08 dhe Aye LP2988AIM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 2.20 1.64 1.21 
LP2985AITP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ..5- -microSMD 102.00/250 LP2988AIM-3.0-ND 38V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.20 1.64 1.21 
LP2985|BP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 99 wi ky LP2988AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy* . 2.20 1.64 1.21 
LP2985|BP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 93.50/250 LP2988AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 2.20 1.64 1.21 
LP2985/BP-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 99 a7: 52 LP2988AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy* . 220) Gd 2 
LP2985|BP-3.0TR-ND. 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 93.50/250 LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.54 1.89 1.40 
LP2985|BP-4.0CT-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 99 Wa My LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 1049.60/1,000 
LP2985|BP-4.0TR-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 93.50/250 LP2988IM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 214 159 1.18 
LP2985|BP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 99 PC Oe) LP2988IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 2.14 1.59 1.18 
LP2985|BP-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator..... 93.50/250 LP2988IM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 2.14 1.59 1.18 
LP2985IM5-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 99 Gee ke LP2988IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 214 159 1.18 
LP2985IM5-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 322.00/1,000 LP2988IM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 2.14 159 1.18 
LP2985IM5-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 99 2 02 LP2988IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 214 159 1.18 
LP2985IM5-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 322.00/1,000 LP2988IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 245 1.82 1.35 


LP29851M5-2.0CT-ND 
LP2985IM5-2.0TR-ND 
LP2985IM5-2.5CT-ND 
LP2985IM5-2.5TR-ND 
LP2985IM5-2.6CT-ND 


2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 


1.04.75 55 
322.00/1,000 

(04° 276155 
322.00/1,000 

299 e252) 


LP2988IMM-3.0TR-ND 


38V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 


1011.20/1,000 


LP2985IM5-2.6TR-ND 
LP2985IM5-2.7CT-ND 
LP2985IM5-2.7TR-ND 
LP2985IM5-2.8CT-ND 
LP2985IM5-2.8TR-ND 


2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 


308.00/1,000 
1.04 765 55 

322.00/1,000 
1.04 76 .55 

322.00/1,000 


LP2989AILD-1.8CT-ND 
LP2989AILD-1.8TR-ND 
LP2989AILD-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


219 32107 53 


1152.00/1,000 
2.79 


2.07 1.53 


LP2985IM5-2.9CT-ND 
LP2985IM5-2.9TR-ND 
LP29851M5-3.0CT-ND 
LP2985IM5-3.0TR-ND 
LP2985IM5-3.1CT-ND 


2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator’ 
3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 


1.04 75 65 
322.00/1,000 

1.04 75  .55 
322.00/1,000 

120476055 


LP2989AILD-2.5TR-ND 
LP2989AILD-2.8CT-ND 
LP2989AILD-2.8TR-ND 


2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


279 2.07 1.53 


1152.00/1,000 


LP2985IM5-3.1TR-ND 
LP2985IM5-3.2CT-ND 
LP2985IM5-3.2TR-ND 
LP2985IM5-3.3CT-ND 
LP2985IM5-3.3TR-ND 


3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 


322.00/1,000 
1047555 

322.00/1,000 
1045 e769 55 

322.00/1,000 


LP2989AILD-3.3CT-ND 
LP2989AILD-3.3TR-ND 
LP2989AILD-5.0CT-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts* 


279 2.07 1.53 


1152.00/1,000 
2.79 


2.07 1.53 


LP2985IM5-3.5CT-ND 
LP2985IM5-3.5TR-ND 
LP2985IM5-3.6CT-ND 
LP2985IM5-3.6TR-ND 
LP2985IM5-3.8CT-ND 


3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


eB 
308.00/1,000 

104° a7S 155 
322.00/1,000 

1.04.75 55 


LP2989AILD-5.0TR-ND 
LP2989AIM-1.8-ND 


5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts* 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 


1152.00/1,000 


LP2985IM5-3.8TR-ND 
LP2985IM5-4.0CT-ND 
LP2985IM5-4.0TR-ND 
LP2985IM5-4.5CT-ND 
LP2985IM5-4.5TR-ND 


3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*.. 
AV, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator... 
4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 
4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


322.00/1,000 
04" 275155 

322.00/1,000 
1.04 76 55 

322.00/1,000 


LP29851M5-5.0CT-ND 
LP2985IM5-5.0TR-ND 
LP29851M5-6.1CT-ND 
LP2985IM5-6.1TR-ND 
LP2985ITP-1.8CT-ND 


5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator’ 
5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 


L04 NR 7S NESS 
322.00/1,000 

1.04 765 55 
322.00/1,000 

1.047655 


for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIM-3.0-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIM-5.0-ND 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts 279 2107 58 


LP2989AIMM-1.8TR-ND 
LP2989AIMM-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


279 2.07 1.53 


LP2989AIMM-2.5TR-ND 
LP2989AIMM-2.8CT-ND 
LP2989AIMM-2.8TR-ND 


2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


279 2.07 1.53 


1152.00/1,000 


LP2985ITP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 97.75/250 
LP2985ITP-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 1.04 Jk AER 
LP2985ITP-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 97.75/250 
LP2986AILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 236 1.75 1.30 
LP2986AILD-3.3TR-ND _ | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 972.80/1,000 
LP2986AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adjustable 

Voltage Regulator .5%.... 2A See G 
LP2986AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adjustable 

Voltage Regulator .5% * . Peli aieve all 
LP2986AIM-5.0-ND 5V, Micropwr 200mA Ultra LD! Zul eed ofall) 
LP2986AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. “Reg BHF. . 8-MSOP Toe 07 tes3) 
LP2986AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg ‘5%*.. 8-MSOP 1152.00/1,000 
LP2986AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5%....8-MSOP 2.79 2.07 1.53 
LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5% .... 8-MSOP 1152.00/1,000 
LP2986AIMM-5.0CT-ND_ | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%....8-MSOP 2.79 2.07 1.53 


LP2989AIMM-3.0CT-ND 
LP2989AIMM-3.0TR-ND 
LP2989AIMM-3.3CT-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.79) 2.07 4,53 


1152.00/1,000 


2.79) 2.07183 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1095 


National a 
” Semiconductor DigiReel” LINEAR Ecole = (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP2989AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3871ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .... TO-220-5 290 2.21 1.69 
for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 LP3872EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 288 219 1.67 
LP2989AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3872EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
for Applications with Output Volts* 2:19) 2207 1:53) LP3872EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.88 219 1.67 
LP2989AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3872EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
for Applications with Output Volts* 1152.00/1,000 [P3872EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* $0T-223-5 288 219 167 
LP29891LD-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3872EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
for Applications with Output Volts 282 210 1.55 LP3872EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 288 219 1.67 
LP2989ILD-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3872EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
for Applications with Output Volts . 1164.80/1,000 LP3872ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 3.45 2.63 2.01 
Er2seellh-2/507-ND)))) 2.5V, Micropower S00mA LN Uttra LI LP3872ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 263 2.01 
for Applications with Output Volts 2.82 2.10 1.55 LP3872ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 345 263 201 
LP2989ILD-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3872ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.25 247 1.89 
for Applications with Output Volts 1164.80/1,000 LP3872ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.45 2.63 2.01 
LP2989ILD-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3872ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 2.63 2.01 
ene en 5 ev Miciapove: SOOAILN UIE [DD poniiar “ee BI) ES LP3873ES-1.8-ND 1.8, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 438 3.33 2.54 
; for Applications with Output Volts 1164.80/4,000 LP3873ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 2.54 
- —— LP3873ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 2:54 
LP298gILD-3.0CT-ND av. Alcronawe! mma ate Regulator aot eaoMlee LP3873ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator® 438 333 254 
Reece eTRe TTI SV. Micronawor S00mA LN Ultra LD : ae LP3873ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 4.38 3.33 2.54 
‘ {or A tiers LP3873ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 254 
pplications with Output Volts 1164.80/1,000 . 
LP29891LD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3873ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 4.38 3.33 2.54 
y LP3874EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 2.21 1.64 


for Applications with Output Volts 


282) 2:10) 1.55 


LP2989ILD-3.3TR-ND 
LP2989ILD-5.0CT-ND 
LP2989ILD-5.0TR-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1164.80/1,000 


2.82) 2.40) 1.65 


1164.80/1,000 


LP3874EMP-1.8TR-ND 
LP3874EMP-2.5CT-ND 


1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.98 


1228.80/1,000 


2.21 


1.64 


LP3874EMP-2.5TR-ND 
LP3874EMP-3.3CT-ND 
LP3874EMP-3.3TR-ND 
LP3874EMP-5.0CT-ND 
LP3874EMP-5.0TR-ND 


2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.98 
2.98 


1228.80/1,000 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


LP3874EMP-ADJCT-ND 
LP3874EMP-ADJTR-ND 


Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 
Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 


SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.98 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


LP3874ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.90 2.21 1.69 
LP3874ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.90 2.21 1.69 
LP3874ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.90 2.21 1.69 
LP3874ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator*... 2.90 2.21 1.69 
LP3874ES-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 2.90 2.21 1.69 
LP3874ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.90 2.21 1.69 
LP3874ET-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 2.90 2.21 1.69 
LP3875EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.88 219 1.67 


LP3875EMP-1.8TR-ND 
LP3875EMP-2.5CT-ND 
LP3875EMP-2.5TR-ND 
LP3875EMP-3.3CT-ND 
LP3875EMP-3.3TR-ND 


1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.88 
2.88 


1449.00/1,000 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


LP3875EMP-5.0CT-ND 
LP3875EMP-5.0TR-ND 
LP3875EMP-ADJCT-ND 
LP3875EMP-ADJTR-ND 


5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 
Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.88 
2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


LP3875ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 263 2.01 
LP3875ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 2.63 2.01 
LP3875ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 263 2.01 
LP3875ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* ... 3.45 263 2.01 
LP3875ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 3.45 263 2.01 
LP3875ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato: 3.45 2.63 2.01 
LP3875ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 2.63 2.01 
LP3875ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 263 2.01 
LP3875ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.45 263 2.01 
LP3875ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 3.45 263 2.01 
LP3876ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 4.38 3.33 2.54 
LP3876ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 4.38 3.33 2.54 
LP3876ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 4.38 3.33 2.54 
LP3876ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 4.38 3.33 2.54 
LP3876ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 2.54 
LP3876ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 2.54 
LP3876ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 2.54 
LP3876ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 438 3.33 2.54 
LP3876ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 438 3.33 2.54 
LP3878MR-ADJ-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 

Voltage Regulator* 2.00 een SOn ge, 
LP3878SD-ADJCT-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 

Voltage Regulator*.... 208 2.27, elene 


LP3878SD-ADJTR-ND 


Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 
Voltage Regulator* 


1499.40/1,000 


LP3879MR-1.0-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 2.50 1.86 1.38 
LP3879MR-1.2-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulato: 2.50 1.86 1.38 
LP3879SD-1.0CT-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 2.50 1.86 1.38 


LP3879SD-1.0TR-ND 
LP3879SD-1.2CT-ND 
LP3879SD-1.2TR-ND 


1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 
1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 
1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 


2.50 


1034.24/1,000 


1.86 


1.38 


1034.24/1,000 


LP2998MA-ND DDR-I/DDR-II Termination Regulator* NEW! Ae Sa 
LP2998MR-ND DDR-I/DDR-II Termination Regulator* NE! -PSOP 215 1.60 1.18 
LP3470M5-2.93CT-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit* SOT-23-5 1.80 1.32 .96 
LP3470M5-2.93TR-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit* 624.00/1,000 

LP3470M5-3.08CT-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit. 1.80 1.32.96 
LP3470M5-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit. 624.00/1,000 

LP3470M5-4.00CT-ND 5V, Voltage Monitor with Reset.. BO eles) 96 
LP3470M5-4.00TR-ND | 5V, Voltage Monitor with Rest 624.00/1,000 

LP3470M5-4.38CT-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Circu 180 132 96 
LP3470M5-4.38TR-ND__| 4.38V, Tiny Power-On Reset Circui 624.00/1,000 

LP3470M5-4.63CT-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit* 1.80 1:32.96 
LP3470M5-4.63TR-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit* 624.00/1,000 

LP3852EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3852EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3852EMP-2.5CT-ND _ | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3852EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3852EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 415 3.16 2.41 
LP3852EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3852EMP-5.0CT-ND | SV, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3852EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3852ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 448 341 2.60 
LP3852ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 448 341 2.60 
LP3852ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 
LP3852ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 
LP3852ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. TO-220-5 448 341 2.60 
LP3852ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 448 341 2.60 
LP3852ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 448 341 2.60 
LP3852ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 448 341 2.60 
LP3853ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 5.65 447 3.58 
LP3853ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 5.65 447 3.58 
LP3853ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 4.47 3.58 
LP3853ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 5.65 447 3.58 
LP3853ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 4.47 3.58 
LP3853ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 4.47 3.58 
LP3853ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 4.47 3.58 
LP3853ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . TO-220-5 5.65 4.47 3.58 
LP3855EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 415 3.16 2.41 
LP3855EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3855EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3855EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3855EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3855EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3855EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator*. .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3855EMP-5.0TR-ND | SV, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator*. . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3855EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* .SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3855EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 2091.60/1,000 

LP3855ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. ... T0-263-5 4.48 3.41 2.60 
LP3855ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 
LP3855ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 
LP3855ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 
LP3855ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 
LP3855ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 448 341 2.60 
LP3855ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 448 341 2.60 
LP3855ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-220-5 448 341 2.60 
LP3856ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.65 447 3.58 
LP3856ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 5.65 447 3.58 
LP3856ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 565 447 3.58 
LP3856ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. TO-263-5 5.65 4.47 3.58 
LP3856ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.65 447 3.58 
LP3856ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 5.65 447 3.58 
LP3856ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. TO-220-5 5.65 4.47 3.58 
LP3871EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 
LP3871EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 

LP3871EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 
LP3871EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 1228.80/1,000 

LP3871EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 
LP3871EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1228.80/1,000 

LP3871EMP-5.0CT-ND | SV, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator*. .SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 
LP3871EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator*. . SOT-223-5 1228.80/1,000 

LP3871ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3871ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3871ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 221 1.69 
LP3871ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3871ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 290 2.21 1.69 
LP3871ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO0-220-5 2.90 221 1.69 


LP3881EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator* AO G.50. 2008 
LP3881EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator* 470 3.58 2.73 
LP3881EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator .. AZO 13:50) 278 
LP3881ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 470 3.58 2.73 
LP3881ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 470 3.58 2.73 
LP3882EMR-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator’ 465 3.54 2.70 
LP3882EMR-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 
LP3882ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 
LP3882ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 
LP3882ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 
LP3882ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 
LP3883ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 573 4:36) 333 
LP3883ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* Srv) (4:06) 93330) 
LP3883ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* Siva) e4:cble aod 
LP3883ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* Siva) (4:06) 133d) 
LP3883ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* OGLE a Cola od. 
LP3891EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 
LP3891EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 
LP3891EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 
LP3891ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 
LP3891ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 
* RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National 


Semiconductor Digi Reel® Se Sere (Continued) 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description al 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP3891ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 230 1.76 LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LP3891ET-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.10 236 1.80 
LP3891ET-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.03 2.30 1.76 LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.90 2.21 1.69 
LP3891ET-1.8-ND 1.8V, 3103) 2:30) 4:76 LP3962ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* ... 3.10 2.36 1.80 
LP3892EMR-1.2-ND 1.2V, 3.33 2.53 1.93 LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.90 2.21 1.69 
LP3892EMR-1.5-ND 1.5V,1 A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.33 2.53 1.93 LP3962ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LP3892EMR-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.538 2.68 2.05 LP3963ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.70 2.82 215 
LP3892ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.53 2.68 2.05 LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 310) 2:82) 2315) 
LP3892ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.538 2.68 2.05 LP3963ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.70 2.82 2.15 
LP3892ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.53 2.68 2.05 LP3963ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*... 3.70 2.82 2.15 
LP3892ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.33 2.53 1.93 LP3963ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SH7ON2:82 2715) 
LP3893ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 443 3.37 2.57 LP3963ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.70 2.82 2.15 
LP3893ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 443 3.37 2.57 LP3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. S10) 2182) 2815) 
LP3893ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 443 3.37 2.57 LP3963ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.70 2.82 2.15 
LP3893ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 415 3.16 241 LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Reg 2.82 2.10 1.55 
LP3893ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 443° 3.37 2.57 LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1164.80/1,000 
LP3905SD-A3CT-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator* 14-LLP 3.80 289 2.21 LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 282 210 1.55 


LP3905SD-A3TR-ND 
LP3905SD-00CT-ND 


Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator* 
Power Management Unit for Low Power Handheld 


1915.20/1,000 


LP3964EMP-2.5TR-ND 
LP3964EMP-3.3CT-ND 


SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


1164.80/1,000 


2.82 


2.10 


1.55 


Application® ... 3.80 289 2.21 LP3964EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1164.80/1,000 
LP3905SD-00TR-ND Power Management Unit for Low Power Handheld LP3964EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mAé Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2.82 210 1.55 

Application* ... 1915.20/1,000 LP3964EMP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1164.80/1,000 
LP3905SD-30CT-ND Power Management Unit for Low Power Handheld LP3964EMP-ADJCT-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 2.82 2.10 1.55 

Application* ... 3.80 289 2.21 LP3964EMP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 1164.80/1,000 


LP3905SD-30TR-ND 


Power Management Unit for Low Power Handheld 
Application* ... 


1915.20/1,000 


LP3906SQ-DJXICT-ND 
LP3906SQ-DJXITR-ND 
LP3906SQ-JXXICT-ND 
LP3906SQ-JXXITR-ND 
LP3907SQ-JXQXCT-ND 


Dual High Current Buck DC/DC and Dual Linear Reg.* 
Dual High Current Buck DC/DC and Dual Linear Reg.* 
Dual High Current Buck DC-DC and Dual Linear Reg.* 
Dual High Current Buck DC-DC and Dual Linear Reg.* 
Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NE! 


5.23 


3.98 


3.04 


2633.40/1,000 


5.23 


3.98 


3.04 


2633.40/1,000 


4.53 


3.44 


2.63 


LP3907SQ-JXQXTR-ND 
LP3917RL-MCT-ND 


Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEWS....24-LLP 
CDMA Cellular Phone Power Management 


2280.60/1,000 


LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 260 1.98 1.51 
LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.60 1.98 1.51 
LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.60 1.98 1.51 
LP3964ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 2.60 1.98 1.51 
LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 2.60 1.98 1.51 
LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.60 1.98 1.51 
LP3964ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 216 0RL OS ST 
LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 2.60 1.98 1.51 
LP3965EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 258 1.96 1.50 


LP3965EMP-ADJTR-ND 
LP3965EMP-1.8CT-ND 


Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 
1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 


1297.80/1,000 


2.58 


1.96 


1.50 


LP3965EMP-1.8TR-ND 
LP3965EMP-2.5CT-ND 
LP3965EMP-2.5TR-ND 
LP3965EMP-3.3CT-ND 
LP3965EMP-3.3TR-ND 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


1297.80/1,000 


2.58 


1.96 


1.50 


1297.80/1,000 


2.58 


1.96 


1.50 


1297.80/1,000 


LP3965EMP-5.0CT-ND 
LP3965EMP-5.0TR-ND 


SOT-223-5 
SOT-223-5 


5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 


2.58 


1.96 


1.50 


1297.80/1,000 


Unit* NEW!.... 49-microSMDxt 4.63 3.52 2.69 
LP3917RL-MTR-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEW!.... 49-microSMDxt 615.13/250 
LP3917RL-NCT-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEW!.... 49-microSMDxt 4.63 3.52 2.69 
LP3917RL-NTR-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEW!.... 49-microSMDxt 615.13/250 
LP3917RL-QCT-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEW! -49-microSMDxt 4.63 3.52 2.69 
LP3917RL-QTR-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEW!.... 49-microSMDxt 615.13/250 
LP3917RL-SCT-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEW!... 49-microSMDxt 4.63 3.52 2.69 
LP3917RL-STR-ND CDMA Cellular Phone Power Management 

Unit* NEWS... . 49-microSMDxt 615.13/250 
LP3918TLCT-ND Battery Charge WManagement/Regulator Unit* NEW!..25-microSMD 2.38 1.81 1.38 
LP3918TLTR-ND Battery Charge Management/Regulator Unit* NEW!.. 25-microSMD 315.88/250 
LP3919RL-ACT-ND CDMA Power Management Unit* NEW! .49-microSMDxt 5.58 4.24 3.24 
LP3919RL-ATR-ND CDMA Power Management Unit* NEW!. . 49-microSMDxt 741.48/250 
LP3919RL-CCT-ND CDMA Power Management Unit* NEW! .49-microSMDxt 5.58 4.24 3.24 
LP3919RL-CTR-ND CDMA Power Management Unit* NEW!. . 49-microSMDxt 741.48/250 
LP3928TL-1828CT-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 16-microSMD 345 2.63 2.01 
LP3928TL-1828TR-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter*......... 16-microSMD 458.85/250 
LP3931ISQCT-ND Dual RGB LED Driver with High Current Boost DC-DC 

Converter* .. 3.80 289 2.21 


LP3931ISQTR-ND 


Dual RGB LED Driver with High Current Boost DC-DC 
Converter* 


1915.20/1,000 


LP3933SLCT-ND Complete Lighting Manag 5: 453 3.44 2.63 
LP3933SLTR-ND. Complete Lighting Management System* 32 TCSP 2280.60/1,000 
LP3936SLCT-ND Complete Lighting Management System* .32-TCSP 453 3.44 2.63 
LP3936SLTR-ND. Complete Lighting Management System* .32-TCSP 2280.60/1,000 
LP3943ISQEV-ND Evaluation Board for LP3943 Funlight Driver 181.50 _— — 
LP3943ISQCT-ND 16-LED Fun Light Driver* .. 3.10 2.36 1.80 
LP3943ISQTR-ND 16-LED Fun Light Driver* .. 1562.40/1,000 
LP3944ISQCT-ND 8-LED Fun Light Driver* 3.10 236 1.80 


LP3965ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.10 236 1.80 
LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato: 3.10 2.36 1.80 
LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LP3965ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.10 2.36 1.80 
LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 3.08 2.34 1.79 
LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 3.08 2.34 1.79 
LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.08 2.34 1.79 
LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.08 2.34 1.79 
LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.08 2.34 1.79 
LP3965ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.08 234 1.79 
LP3966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.70 2.82 215 
LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* O07 21820 2515; 
LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0) 21825 72515) 
LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SIOM2I82 2015) 
LP3966ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* OHO) e282) 2415) 
LP3966ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 370) 2:82) 2415) 
LP3966ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. O70) 2182. 245 
LP3966ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. OO e ee o2ueao) 
LP3966ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.70 2.82 215 
LP3966ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.70 2.82 2.15 
LP3970SQ-31CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor* 7.85 6.21 4.98 


LP3970SQ-31TR-ND 
LP3970SQ-35CT-ND 


Power Management Unit for Adv. Application Processor® .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor® .... 


4302.80/1,000 


7.85 


6.21 


4.98 


LP39441SQTR-ND 
LP3946LDCT-ND 
LP3946LDTR-ND 
LP3947ISD-O09CT-ND 
LP3947ISD-O9TR-ND 


8-LED Fun Light Driver* 
Battery Charge Managem y' 
Battery Charge Management System*. 
USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* . 
USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* . 


1562.40/1,000 


2.73 


2.08 


1.59 


1373.40/1,000 


2.68 


2.04 


1.56 


1348.20/1,000 


LP3970SQ-35TR-ND 
LP3970SQ-44CT-ND 
LP3970SQ-44TR-ND 
LP3970SQ-45CT-ND 
LP3970SQ-45TR-ND 


Power Management Unit for Adv. Application Processor® .... 
Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor® .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor® .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 


7.85 


6.21 


1101.73/250 


4.98 


1101.73/250 


7.85 


6.21 


4.98 


1101.73/250 


LP3947ISD-51CT-ND 
LP3947ISD-51TR-ND 
LP3950SLCT-ND 


USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* . 
USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* . 
Color LED Driver with Audio Synchronizer* 


2.68 


2.04 


1.56 


1348.20/1,000 


3.80 


2.89 


2.21 


LP3971SQ-B510CT-ND 
LP3971SQ-B510TR-ND 
LP3971SQ-G824CT-ND 


LP3971SQ-G824TR-ND 


Power Management Unit for Adv. Application Processor® .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor® .... 
Power Management Unit for Advanced Application 
Processor* NEW!.. 
Power Management Unit for Advanced Application 
Processor* NEW!.. 


6.49 


5.13 


411 


3831.60/1,000 


6.49 


5.13 


4.11 


3831.60/1,000 


LP3950SLTR-ND. Color LED Driver with Audio Synchronizer* .32-TCSP 1915.20/1,000 
LP3952RLCT-ND. 6-Ch. Color LED Driver, Audio Sync.* NE .36-microSMDxt 2.63 2.00 1.53 
LP3952RLTR-ND 6-Ch. Color LED Driver, Audio Sync.* NEW!. . 36-microSMDxt 349.13/250 
LP3961EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* .SOT-223-5 2.55 1.94 1.48 


LP3961EMP-1.8TR-ND 
LP3961EMP-2.5CT-ND 
LP3961EMP-2.5TR-ND 


1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


. SOT-223-5 
. SOT-223-5 
-SOT-223-5 


1285.20/1,000 


2.55 


1.94 


1.48 


1285.20/1,000 


LP3971SQ-N510CT-ND 
LP3971SQ-N510TR-ND 
LP3971SQ-P55ACT-ND 
LP3971SQ-P55ATR-ND 
LP3971SQ-0418CT-ND 


Power Management Unit for. AW. Application Processor* 
Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 
Power Management Unit for Adv. Application Processor* .... 
Power Management Unit for Advanced Application 
Processor* NEW!.. 


6.49 


5.13 


4.11 


3831.60/1,000 


6.49 


5.13 


4.11 


3831.60/1,000 


6.49 


5.13 


441 


LP3961EMP-3.3CT-ND 


3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 


2.55 


1.94 


1.48 


LP3971SQ-0418TR-ND 


LP3981ILD-2.5CT-ND 
LP3981ILD-2.5TR-ND 
LP3981ILD-2.83CT-ND 


Power Management Unit for Advanced Application 
Processor* NEW!.. 

2.5V, Micropower 300m: 9." 

2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* . 

2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 


3831.60/1,000 


1.16 
1.16 


86 
86 


62 


403.00/1,000 


62 


LP3981ILD-2.83TR-ND 
LP3981ILD-3.0CT-ND 
LP3981ILD-3.0TR-ND 
LP3981ILD-3.3CT-ND 
LP3981ILD-3.3TR-ND 


2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* . 
3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* . 


1.16 
1.16 


86 


403.00/1,000 


62 


403.00/1,000 
86 62 
403.00/1,000 


LP3981IMM-2.5CT-ND 
LP3981IMM-2.5TR-ND 
LP3981IMM-2.7CT-ND 
LP3981IMM-2.7TR-ND 
LP3981IMM-2.83CT-ND 


2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 
2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 
2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 


1.09 
1.09 
1.14 


80 
80 
84 


58 


377.00/1,000 


58 


377.00/1,000 


61 


LP3961EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3961EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator -S0T-223-5 2.55 1.94 1.48 
LP3961EMP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator - S0T-223-5 1285.20/1,000 
LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* -S0T-263-5 2.60 1.98 1.51 
LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* -S0T-263-5 260 1.98 1.51 
LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* -S0T-263-5 260 1.98 1.51 
LP3961ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator -S0T-263-5 260 1.98 1.51 
LP3961ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 9260 1.98 1.51 
LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO0-220-5 2.60 1.98 1.51 
LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5  =2.60 1.98 1.51 
LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-220-5 260 1.98 1.51 
LP3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* -S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3962EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3962EMP-2.5CT-ND _| 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* -SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3962EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* - SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3962EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* -S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3962EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* - SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3962EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... -S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3962EMP-5.0TR-ND _| 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .... SOT-223-5 1297.80/1,000 


LP3981IMM-2.83TR-ND 
LP3981IMM-3.0CT-ND 
LP3981IMM-3.0TR-ND 
LP3981IMM-3.03CT-ND 
LP3981IMM-3.03TR-ND 


2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 


8-MSOP 


1.14 
1.09 


84 
80 


395.20/1,000 


61 


395.20/1,000 


58 


377.00/1,000 


* RoHS Compliant 
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National 


Semiconductor 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 4 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3981IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*......8-MSOP 1.09 80 = .58 LP3985IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

LP3981IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* . Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 94 69 50 


LP3982ILD-ADJCT-ND 
LP3982ILD-ADJTR-ND 
LP3982ILD-1.8CT-ND 


Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 
Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 
1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg... 


377.00/1,000 
1.20 88 6 
416.00/1,000 
1.20.88 64 


LP3982ILD-1.8TR-ND 
LP3982ILD-2.5CT-ND 
LP3982ILD-2.5TR-ND 
LP3982ILD-2.77CT-ND 
LP3982ILD-2.77TR-ND 


1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. ...8 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 

2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 
2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 


416.00/1,000 
1.20 88  .64 

416.00/1,000 
1.20 88  .64 
416.00/1,000 


LP3985IM5-3.3TR-ND 
LP3985IM5-4.7CT-ND 


3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


325.00/1,000 
94 69 50 


LP3985IM5-4.7TR-ND 
LP3985IM5-5.0CT-ND 
LP3985IM5-5.0TR-ND 


4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 

5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 

5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


325.00/1,000 
294) 69) 50) 
325.00/1,000 


LP3985ITL-2.5CT-ND 
LP3985ITL-2.5TR-ND 
LP3985ITL-2.7CT-ND 


2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


... 5-microSMD 


... 5-microSMD 


.- 5-microSMD 


105 77°56 
105.00/250 
405) e756 


LP3985ITL-2.7TR-ND 
LP398SITL-2.8CT-ND 
LP3985ITL-2.8TR-ND 


2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


... 5-microSMD 


... 5-microSMD 


.. 5-microSMD 


105.00/250 
1.05 «77-56 
105.00/250 


LP3982ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. . 1.20 88 © .64 
LP3982ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 416.00/1,000 
LP3982ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 1.20 88 64 
LP3982ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* 416.00/1,000 
LP3982IMM-ADJCT-ND | Adj., Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* 1.13 83.60 
LP3982IMM-ADJTR-ND | Adj., Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* 390.00/1,000 
LP3982IMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 1.13 83 60 
LP3982IMM-1.8TR-ND | 1.8V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 390.00/1,000 
LP3982IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 1.13 83 60 
LP3982IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 390.00/1,000 
LP3982IMM-2.77CT-ND | 2.77V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg....8-MSOP = 1.13 83 60 
LP3982IMM-2.77TR-ND | 2.77V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. ... 8-MSOP 390.00/1,000 
LP3982IMM-2.82CT-ND | 2.82V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg....8-MSOP = 1.13 83 60 
LP3982IMM-2.82TR-ND | 2.82V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. ... 8-MSOP 390.00/1,000 
LP3982IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* ...8-MSOP 1.13 83.60 
LP3982IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* ... 390.00/1,000 
LP3982IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 1.13 83 60 


LP3982IMM-3.3TR-ND 
LP3983ITL-1.8CT-ND 


3.3V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 
1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 


390.00/1,000 
ill OOgeane Cae 03) 


LP3985ITL-285CT-ND 
LP3985ITL-285TR-ND 
LP3985ITL-3.0CT-ND 


2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 


... 5-microSMD 


... 5-microSMD 


.. 5-microSMD 


1.05 wT 56 
105.00/250 
1.05 Leas 


LP3983ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator 117.75/250 2 = 

[P3983ITL-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower mA CMOS Voltage Regulator tao 66 sae ag °Y, Micropowar {Soma Low Nolse saiisehia ianaped 

LP3983ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower S5mA CMOS Voltage Regulator 123.75/250 LP398SITL-3.3CT-ND 3.3V. Micropower aspak thou Nee a jy 

LP3984|BP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA ULDO CMOS Volt. Reg.*.....4-microSMD — 1.14 84 61 ‘ THe Le 7 

; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ...5-microSMD 1.05 tt ey 

LP3984IBP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA ULDO CMOS Volt. Reg.* 114.00/250 LP3985ITL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

LP3984|BP-3.1CT-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 1.14 84 61 i Ultra LDO CMOS. Voltage Regulator 5-microSMD 105.00/250 

LP3984IBP-3.1TR-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 114.00/250 LP3985ITL-5.0CT-ND BV, Micropower 150mA Low Noise = - 

LP3984IMF-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*....SOT-23-5 1.13 83 60 ? Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 1.05 77 56 

LP3984IMF-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*.... SOT-23-5 390.00/1,000 LP3985ITL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise “2 i ic i 

LP3984IMF-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*....SOT-23-5 1.13 83 60 ; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 405.00/250 

LP3984IMF-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*.... SOT-23-5 390.00/1,000 LP3986BL-2525CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS ~ : 

LP3984IMF-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA Ultra LOO CMOS Volt. Reg. S0T-23-5 1.13 83 60 Voltage Regulator _-microSMD 173 427 92 

LP3984IMF-2.0TR-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 390.00/1,000 [P3986BL-2525TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3984IMF-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*....SOT-23-5 = 1.13 83.60 Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 

LP3984IMF-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*.... SOT-23-5 390.00/1,000 LP3986BL-285285CT-ND| Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS = ‘ 

LP3984ITP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS : Voltage Regulator _.8-microSMD 1.73 1.27 92 
Voltage Regulator 4-microSMD__ 1.14 84 61 LP3986BL-285285TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3984ITP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
Voltage Regulator 4-microSMD 114.00/250 = 7 if 

LP3984ITP-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA Uitra LDO CMOS Deo) eee ee Uiee EDOeMes _-aemioraSMp ERE ae 
Voltage Regulator 4-microSMD 1.20.88 64 LP3986BL-3028TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3984ITP-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Ultra , Voltage Regulator _.. microSMD 172.50/250 
Voltage Regulator : 4-microSMD 120.00/250 LP3986BL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985/BL-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator . -microSMD 1.73 1.27. ~—-«.92 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 96 Tel Ail z A r 

LP3985IBL-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA Low Noise i VC porta aieeenin Peed 
Ulira LDO CMOS Voltage Regulator S-micfoSMD 96715 LP3986BL-3131CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985|BL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator ...8microSMD 1.73 1.27 92 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD_ 9671S LP3986BL-3131TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985|BL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator .. -microSMD 172.50/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -microSMD 95.63/250 L[P3986BL-3333CT-ND | Dual Micropower 150m 

LP3985|BP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator ..8microSMD 1.73. 1.27 ~—-.92 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* S-microSMD 96 71ST LP3986BL-3333TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985|BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 5-microSMD 95.63/250 LP3986TL-2525CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985|BP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator .. .8-microSMD 1.84 1.35 98 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -microSMD 1.05 Lie Sta [P3986TL-2525TR-ND | Dual Micropower 150m 

LP3985|BP-3.3TR-ND. 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator ... 8-microSMD 183.75/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 105.00/250 LP3986TL-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985|BP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator ..8-microSMD 1.73 1.27 .92 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD_ 9671 LP3986TL-2528TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985/BP-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator .. . 8-microSMD 172.50/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 95.63/250 LP3986TL-2818CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator* ..8microSMD 1.84 1.35 .98 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 94 69 50 LP3986TL-2818TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator* _.. 8-microSMD 183.75/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 325.00/1,000 LP3986TL-3028CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator .. .8-microSMD 1.84 1.35 .98 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 = 1.04 riOmmenoo! LP3986TL-3028TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP39851M5-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator ... 8-microSMD 183.75/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 = 1.04 shoe) 00) LP3986TL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator* ...8-microSMD 1.84 1.35 98 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 LP3986TL-3030TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator* si .8-microSMD 183.75/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 94 69 50 LP3987ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. 1.20 88 64 

LP3985IM5-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise LP3987ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. 120.00/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 325.00/1,000 LP3987ITL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. 1.20 88 64 

LP3985IM5-285CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise LP3987ITL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. 120.00/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 94 69 50 LP3987ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep ... 1.20 88 64 

LP3985IM5-285TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise LP3987ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep .......... 120.00/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 325.00/1,000 LP3988IMF-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good 1.01 chop Oa 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 94 69 50 LP3988IMF-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good 351.00/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 325.00/1,000 LP3988IMF-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 = 1.01 He eer 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 94 69 50 LP3988IMF-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 351.00/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 325.00/1,000 LP3988IMF-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-3.1CT-ND. 3.1V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 = 1.01 W6) 54 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 1.04 ELOMEOO LP3988IMF-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 351.00/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 LP3988IMF-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-3.2CT-ND. 3.2V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good* SOT-23-5 = 1.01 fi 54 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 94 69 50 LP3988IMF-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

LP3985IM5-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator with Power Good* SOT-23-5 351.00/1,000 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 325.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3988ITL-1.85CT-ND | 1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5527TLCT-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 

Voltage Regulator with Power Good 5-microSMD 1.13 83 60 12 Programmability* 30-microSMD 4.53 3.44 2.63 
LP3988ITL-1.85TR-ND | 1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5527TLTR-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 

Voltage Regulator with Power Good 5-microSMD 112.50/250 l2¢ Programmability* 601.83/250 
LP3988ITL-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5550SQCT-ND PowerWise™ Technology Compliant Energy 

Voltage Regulator with Power Good.. -microSMD 1.13 83.60 Management Unit* B99) held 25:70 
LP3988ITL-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CM LP5550SQTR-ND PowerWise™ Technology Complian 

Voltage Regulator with Power Good 112.50/250 Management Unit* ... 5307.20/1,000 
LP3988ITL-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5551SQCT-ND Energy Management Unit* . Si2T boomy 25) 

Voltage Regulator with Power Good 1.13 83 60 LP5551SQTR-ND Energy Management Unit* . 1250.95/250 
LP3988ITL-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5900TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Regulator. 1.74 1.29  .96 

Voltage Regulator with Power Good... 112.50/250 LP5900TL-1.5TR-ND T.5V, 150mA Linear Regulator*. 789.00/250 
LP3990MF-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 62 LP5900TL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Regulator*. ray 1-291) 396 
LP3990MF-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 403.00/1,000 LP5900TL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Regulator*. 189.00/250 
LP3990MF-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 62 LP5900TL-1.9CT-ND 1.9V, 150mA Linear Regulator*. 174 129 96 
LP3990MF-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 403.00/1,000 LP5900TL-1.9TR-ND 1.9V, 150mA Linear Regulator. 189.00/250 
LP3990MF-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator*... 1.16 86 62 LP5900TL-2.0CT-ND 2.0V, 150mA Linear Regulator*. 174. #129 «96 
LP3990MF-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator*.. 403.00/1,000 LP5900TL-2.0TR-ND 2.0V, 150mA Linear Regulator*. 189.00/250 
LP3990MF-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* 1.16 86 62 LP5900TL-2.2CT-ND 2.2V, 150mA Linear Regulator*. 174 129 96 
LP3990MF-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 403.00/1,000 LP5900TL-2.2TR-ND 2.2V, 150mA Linear Regulator*. 189.00/250 
LP3990MF-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 62 LP5900TL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Regulator*. 1.74 1.29  .96 
LP3990MF-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 403.00/1,000 LP5900TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Regulator™. 189.00/250 
LP3990MF-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator* .. 1.16 86 = 62 LP5900TL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Regulator*. era 1:29) 296 
LP3990MF-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator* 403.00/1,000 LP5900TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Regulator. 189.00/250 
LP3990SD-0.8CT-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.20 88 64 LP5900TL-3.0CT-ND 3V, 150mA Linear Regulator* 174 129 96 
LP3990SD-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 416.00/1,000 LP5900TL-3.0TR-ND 3V, 150mA Linear Regulator* 189.00/250 
LP3990SD-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.20 88 64 LP59001L-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Linear Regulator™. ine ee) 06 
LP3990SD-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator LP5900TL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Linear Regulator*. 189.00/250 


LP3990SD-1.35CT-ND 
LP3990SD-1.35TR-ND 
LP3990SD-1.5CT-ND 
LP3990SD-1.5TR-ND 


1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator* 
1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator* 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 


416.00/1,000 
1.20 88 64 

416.00/1,000 
1.20 88 64 
416.00/1,000 


LP5951MF-1.3CT-ND 
LP5951MF-1.3TR-ND 


1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 
1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 


104 275.55 
322.00/1,000 


LP3990SD-1.8CT-ND 
LP3990SD-1.8TR-ND 
LP3990SD-2.5CT-ND 
LP3990SD-2.5TR-ND 
LP3990SD-2.8CT-ND 


1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 
1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


1.20 88 = 64 
416.00/1,000 

1.20 88 64 
416.00/1,000 

1.20 88 64 


LP3990SD-2.8TR-ND 


2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


416.00/1,000 


LP3990TL-0.8CT-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 6.62 
LP3990TL-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 116.25/250 
LP3990TL-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 ©.62 
LP3990TL-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 116.25/250 
LP3990TL-1.35CT-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulato! 1.16 86 © 62 
LP3990TL-1.35TR-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulato! 116.25/250 
LP3990TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 6.62 
LP3990TL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 116.25/250 
LP3990TL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86.62 
LP3990TL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 116.25/250 
LP3990TL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 6.62 
LP3990TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 116.25/250 
LP3990TL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.16 86 62 
LP3990TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 116.25/250 
LP3991TL-3.0CT-ND 3.0V, 300mA Linear Voltage Regulator* NEW! 1.58 #116 84 
LP3991TL-3.0TR-ND 3.0V, 300mA Linear Voltage Regulator* NEW! 546.00/1,000 
LP3992IMF-1.5CT-ND -5V, Voltage Regulator with Shutdown 1.20 88 64 


LP3992IMF-1.5TR-ND 
LP3995ILD-1.8CT-ND 


.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SI 


416.00/1,000 
1.28 94 68 


LP3995ILD-1.8TR-ND 
LP3995ILD-2.8CT-ND 
LP3995ILD-2.8TR-ND 
LP3995ILD-3.0CT-ND 
LP3995ILD-3.0TR-ND 


1 
1.5V, Voltage Regulator with Shutdown 
1 
1 


.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with S LLP 
2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with S| LLP 
2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with S LLP 
3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD. LLP 
3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD. LLP 


442.00/1,000 
1.28 94 68 

442.00/1,000 
1.28 94 68 
442.00/1,000 


LP5951MG-1.3CT-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 4269) -50 
LP5951MG-1.3TR-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 666.40/2,000 
LP5951MG-1.5CT-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 94 69 50 
LP5951MG-1.5TR-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 333.20/1,000 
LP5990TM-1.8CT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* NEW! 150° 1:10.80 
LP5990TM-1.8TR-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* NEW! 150.00/250 
LP5990TM-2.8CT-ND 2.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 1.50 1.10  .80 
LP5990TM-2.8TR-ND 2.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 150.00/250 
LP5990TM-3.3CT-ND 3.3V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* NEW! 1.50 1.10 .80 
LP5990TM-3.3TR-ND 3.3V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* NEW! 150.00/250 
LP8340CDT-1.8-ND 1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator. 1.84 1.35 98 
LP8340CDT-2.5-ND 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator* 1.84 1.35 98 
LP8340CDT-3.3-ND 3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator* 1.84 1.35 .98 
LP8340CDT-5.0-ND 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator* 1.84 1.35 .98 
LP8340CLD-1.8CT-ND | 1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator. 1.84 135 .98 
LP8340CLD-1.8TR-ND | 1.8V, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator. 637.00/1,000 
LP8340CLD-2.5CT-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator* 1.84 1.35 98 
LP8340CLD-2.5TR-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator* 637.00/1,000 
LP8340CLD-3.3CT-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator. 1.84 1.35 .98 
LP8340CLD-3.3TR-ND | 3.3V, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator. 637.00/1,000 
LP8340CLD-5.0CT-ND | 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 1.84 1.35 98 
LP8340CLD-5.0TR-ND | 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 637.00/1,000 
LP8340CLD-ADJCT-ND | Adjustable, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator* .. 1.84 1.35 .98 
LP8340CLD-ADJTR-ND | Adjustable, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator* .. 637.00/1,000 
LP8345CDT-1.8-ND 1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator* 55) 115) 385 
LP8345CDT-2.5-ND 2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 1:55" 115285 
LP8345CDT-3.3-ND 3.3V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator TES ei Sie 285 
LP8345CDT-5.0-ND 5V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator* . 155 1.15 .85 
LP8345CLD-1.8CT-ND | 1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator. 1.84 1.35  .98 
LP8345CLD-1.8TR-ND | 1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator. 637.00/1,000 
LP8345CLD-2.5CT-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator. 155) 115) 385. 
LP8345CLD-2.5TR-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator. 640.00/1,000 
LP8345CLD-3.3CT-ND | 3.3V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator T2126 292 
LP8345CLD-3.3TR-ND | 3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 637.00/1,000 
LP8345CLD-5.0CT-ND | 5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 1.84 1.35 .98 
LP8345CLD-5.0TR-ND | 5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 637.00/1,000 
LP8345CLD-ADJCT-ND | Adjustable, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 1.84 1.35 98 


LP8345CLD-ADJTR-ND 
LP8358MF-1.2CT-ND 
LP8358MF-1.2TR-ND 
LP38500SD-ADJCT-ND 


Adjustable, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator* 
1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good.... 
1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good 
Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NE! 


637.00/1,000 
108 78 57 
336.00/1,000 


We sey 


LP38500SD-ADJTR-ND 
LP38500TS-ADJ-ND 
LP38501TS-ADJ-ND 
LP38502SD-ADJCT-ND 
LP38502SD-ADJTR-ND 


Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NE! 
Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NE! 
Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* NEI 
Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NE’ 
Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NE! 


729.60/1,000 
1.53 1.14 
1.86 1.38 
1.43 1.06 

791.04/1,000 


2.06 
2.50 
1.92 


LP38502TSX-ADJCT-ND 
LP38502TSX-ADJTR-ND 
LP38503TS-ADJ-ND 
LP38511TS-1.8-ND 
LP38513S-1.8-ND 


Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!.. T0-263-5 
Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!. 
Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW! 
1.8V, 800mA LDO Linear Reg. with Error Flag* NEW! 
1.8V, 3A Ultra LDO Linear Regulator* NEW! 


2.21 1.64 1.22 
463.45/500 
1.75 1.30 
219) 


2.36 
2.95 
6.35 4.07 3.11 


LP38513T-1.8-ND 

LP38690DT-1.8-ND 
LP38690DT-2.5-ND 
LP38690DT-3.3-ND 
LP38690DT-5.0-ND 


1.8V, 3A Ultra LDO Linear Regulator* NEW! 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* . 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* .. 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* . 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 


6.35 4.07 3.11 
1.81 1.33 .97 
1.81 1.33 .97 
1.81 1.33 .97 
1M sey eye 


LP38690SD-1.8CT-ND 
LP38690SD-1.8TR-ND 
LP38690SD-2.5CT-ND 
LP38690SD-2.5TR-ND 
LP38690SD-3.3CT-ND 


1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


1.81 1.33 97 
627.90/1,000 

1.81 1.33 .97 
627.90/1,000 

(OT eoe 97, 


LP38690SD-3.3TR-ND 
LP38690SD-5.0CT-ND 
LP38690SD-5.0TR-ND 
LP38690SD-ADJCT-ND 
LP38690SD-ADJTR-ND 


3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 
Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 
Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 


627.90/1,000 
1.81 1.33  .97 

627.90/1,000 
Tei ase) | Lye 

627.90/1,000 


LP3995ITL-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 1.13 83 60 
LP3995ITL-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 112.50/250 
LP3995ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdo' 1.13 83 60 
LP3995ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 112.50/250 
LP3995ITL-2.1CT-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 1.13 83.60 
LP3995ITL-2.1TR-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 112.50/250 
LP3995ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 1.13 83 60 
LP3995ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 112.50/250 
LP3995ITL-2.8CT-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 1.13 83 60 
LP3995ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 112.50/250 
LP3995ITL-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 

with Shutdown 1.13 83.60 
LP3995ITL-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 

with Shutdown.. -microSMD 112.50/250 
LP3995ITL-3.0CT-ND 3V, Micropwr 151 . Reg. -microSMD 1.13 83 60 
LP3995ITL-3.0TR-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdow 112.50/250 
LP3997MM-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 250mA CMOS LDO Regulator* ... 146 1.08 .78 
LP3997MM-3.3TR-ND 3.3V, Micropwr 250mA CMOS LDO Regulator 507.00/1,000 
LP3999ITL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow! 1.16 86 62 
LP3999ITL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 116.25/250 
LP3999ITL-1875CT-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown . 1.16 86 62 
LP3999ITL-1875TR-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown .. 116.25/250 
LP3999ITL-2.4CT-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow! 1.16 86 86.62 
LP3999ITL-2.4TR-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 116.25/250 
LP3999ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown .. 1.16 86.62 
LP3999ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown ... 116.25/250 
LP3999ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.16 86 62 
LP3999ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 116.25/250 
LP3999ITL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdowi 1.16 Ay Gy 
LP3999ITL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 116.25/250 
LP5520TLCT-ND RGB Backlight LED Driver* NEW! 25-microSMD 440 3.35 2.56 
LP5520TLTR-ND RGB Backlight LED Driver* NEW! 25-microSMD §85.20/250 
LP5521TMCT-ND 3-Channel Programmable LED Driver 20-microSMD 2.65 1.97 1.46 
LP5521TMTR-ND 3-Channel Programmable LED Driver* NEW! 20-microSMD §55.75/500 
LP5521YQCT-ND 3-Channel Programmable LED Driver* NEW! 24-LLP 295 2.19 1.62 
LP5521YQTR-ND 3-Channel Programmable LED Driver* NEW! 24-LLP 1216.00/1,000 
LP5522TMCT-ND Single Channel Programmable LED Driver* NEW! -microSMD 1.69 1.24 90 
LP5522TMTR-ND Single Channel Programmable LED Driver* NEW! 168.75/250 
LP5524TM-5CT-ND 4-Channel Dual Zone Parallel LED Driver* NEW! 1.92 143 1.06 
LP5524TM-5TR-ND 4-Channel Dual Zone Parallel LED Driver* NEW!. 209.25/250 
LP5526TLCT-ND Lighting Management Unit, High Voltage 

Boost Converter* .... .25-microSMD 4.75 3.61 2.76 


LP5526TLTR-ND 
LP5526TLEV-ND 


Lighting Management Unit, High Voltage 
Boost Converter* 
Evaluation Board for LM 


25-microSMD 


631.75/250 
0 


LP38691DT-1.8-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 176 «61.29 «94 
LP38691DT-2.5-ND 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 176 129 .94 
LP38691DT-3.3-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 1.76 1.29 94 
LP38691DT-5.0-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 1.76 1.29 94 
LP38691SD-1.8CT-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 1.76 1.29 94 
LP38691SD-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 608.40/1,000 
LP38691SD-3.3CT-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 1.76 1.29 .94 
LP38691SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 608.40/1,000 
LP38691SD-5.0CT-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 1.76 1.29 .94 
LP38691SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*. 608.40/1,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1099 
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miconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
MCP809M3-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 86 62 45 


MCP809M3-4.63TR-ND 


4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 


266.00/1,000 


MF10CCN-ND General Purpose Dual Active Filter*... 20-Dip 4.98 3.79 2.89 
MFIOCCWM-ND Universal Monolithic Dual Switched Capacitor Filter . 20-SOIC 3.73 2.84 217 
MM5452V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments*.... 5.95 4.53 3.46 
MM5453V-ND. Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments* 480 365 2.79 
MM5483N-ND Liquid Crystal Display Driver, 31 Segments* 6.05 460 3.51 
MM145453V-ND. Liquid Crystal Display Driver, 33 Segments* 5.33 405 3.09 
SCAN15MB200TSQCT-ND } Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* .. 10.48 8.29 6.64 
SCANI5MB200TSQTR-ND | Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* .. 1584.33/250 

SCAN9OCPO2VY-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*. 5.86 464 3.72 
SCAN9OCPO2SPCT-ND | 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*. 5.86 464 3.72 


SCAN9OCP02SPTR-ND 


1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*. 


3459.60/1,000 


SCAN92LVO90SLC-ND |} 9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN 968 7.66 614 
SCAN92LVO90VEH-ND | 9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN* 64-LQFP 9.58 7.57 6.07 
SCAN12100TYA-ND 1228.8 and 614.4Mbps CPRI SerDes* ...... O0-TOQFP 16.71 14.33 12.71 
SCAN16512ASM-ND Tri-St. Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transcvr. 7.81 6.18 4.95 
SCAN16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver* ... 5.80 459 3.68 
SCAN25100TYA-ND 2457.6, 1228.8, and 614.4 Mbps CPRI 

Serializer/Deserializer* 19.20 17.92 16.64 
SCAN90004TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater*. 748 5.91 4.74 
SCAN162512ASM-ND Tri-State Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus 

Transceiver 7.81 6.18 4.95 
SCAN162602SM-ND Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver ..... 5.80 459 3.68 
SCAN921023SLC-ND 20-66MHz, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 

JTAG and BIST. oe 958 7.57 6.07 
SCAN921025HSM-ND High Temperature 20-80MHz 10-Bit Bus LV SerDes 9.98 7.89 6.32 
SCAN921025SLC-ND 30-80MHz 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 

JTAG and BIST. 958 7.57 6.07 
SCAN921224SLC-ND 20-66MHz, 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 

JTAG and BIST* 9.58 7.57 6.07 
SCAN921226HSM-ND High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes* 9.98 7.89 632 
SCAN921226SLC-ND 30-80MHz 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 

JTAG and BIST... 9.58 7.57 6.07 
SCAN921260UJB-ND X6 1:10 Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST..... 196-LBGA 25.65 23.94 22.93 
SCAN921821TSM-ND Dual 18-Bit Serializer with Pre-Emphasis, IEEE 

1149.1 (JTAG), and AT-Speed BIST*.. 100-FBGA 13.30 11.40 10.11 
SCAN926260TUF-ND X6 1:10 Bus LVDS Deserializer w/IEEE 1149.1 and BIST..196-LBGA 27.75 25.90 24.05 
SCAN928028TUF-ND 8-Channel, 10:1 Serializer* ... .196-LBGA 25.65 23.94 22.23 
SCANH16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 64-FBGA 5.80 4.59 3.68 
SCANH162602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 64-FBGA 5.80 4.59 3.68 
SCANSTA101SM-ND Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master* . 49-FBGA 14.14 12.12 10.75 
SCANSTA111MT-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 

IEEE 1149.1 JTAG Port*... ..48-TSSOP 8.59 6.79 5.44 
SCANSTA111SM-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 

IEEE 1149.1 JTAG Port*... 9.07 7.18 5.75 
SCANSTA112SM-ND 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux* 949 813 7.21 
SCANSTA112VS-ND 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux* 00-TQFP 949 813 7.21 
SCANSTA476TSDCT-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor* .. 6-LLP 5.35 4.07 3.11 


SCANSTA476TSDTR-ND 


8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor* .. 


2696.40/1,000 


TLO82CM-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp*... 139 1.02 .74 
TLO82CMXTR-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp* 1179.38/2,500 
TLO82CPNS-ND Bi-FET Dual Op Amp* 1.84 1.35 98 
USBN9603-28M-ND Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support* 6.15 468 3.57 
USBN9603SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support 6.07 4.80 3.85 
USBN9603SLBXTR-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support 8174.00/2,500 
USBN9604SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support 5.80 459 3.68 
USBN9604SLBXTR-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support 7777.50/2,500 


TELECOMMUNICAT' 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
TP3054N-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter* 16-Dip 608 462 3.53 
TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter* 16-SOIC 5.00 3.80 2.90 
TP3410J304-ND ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B1Q U Transceiver .....28-CDip 31.05 28.98 26.91 
TP3420AV308-ND ISDN S/T Interface Device 20-PLCC 12.69 10.88 9.65 


tional 


iconductor 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PC16550DN-ND UART*. 7.96 6.30 5.05 
PC16550DV-ND UART*. 7.14 565 4.53 
PC16552DV-ND Dual UART* 8.65 684 5.48 
PC16552DVXTR-ND Dual UART. 2575.00/500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LP38691SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 1.76 1.29 .94 
LP38691SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. -LLP 608.40/1,000 
LP38692MP-1.8CT-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. .SOT-223-5 159 1.18 88 
LP38692MP-1.8TR-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. . SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-2.5CT-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . . SOT-223-5 Sosy e838: 
LP38692MP-2.5TR-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . . SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-3.3CT-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* .SOT-223-5 159 1.18 88 
LP38692MP-3.3TR-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* . SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-5.0CT-ND | 5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator* .SOT-223-5 159 1.18 88 
LP38692MP-5.0TR-ND | 5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator*.. . SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692MP-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator .SOT-223-5 | 1:59 1.18 88 
LP38692MP-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator . SOT-223-5 656.64/1,000 
LP38692SD-5.0CT-ND 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* .. 6-LLP SSeS) e3) 
LP38692SD-5.0TR-ND | 5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator*.. -LLP 656.64/1,000 
LP38692SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator LLP SO Sess: 
LP38692SD-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator -LLP 656.64/1,000 
LP38693MP-1.8CT-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! -SOT-223. 1.87 1.37 1.00 
LP38693MP-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! -SOT-223 647.40/1,000 
LP38693MP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! -SOT-223. 1.87 1.37 1.00 
LP38693MP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! -SOT-223 647.40/1,000 
LP38693MP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* -SOT-223. 1.87 1.37 1.00 
LP38693MP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* -SOT-223 647.40/1,000 
LP38693MP-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. -SOT-223 1.87 1.37 1.00 
LP38693MP-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator -SOT-223 647.40/1,000 
LP38693MP-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* .. -SOT-223 1.871.387 1.00 
LP38693MP-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* .. -SOT-223 647.40/1,000 
LP38693SD-2.5CT-ND 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. -LLP 1.87 «1.87 —-1.00 
LP38693SD-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! -LLP 647.40/1,000 
LP38693SD-3.3CT-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* LLP | 1:87" 137% 91200 
LP38693SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* -LLP 647.40/1,000 
LP38693SD-5.0CT-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato -LLP 1.87 1.87 1.00 
LP38693SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. -LLP 647.40/1,000 
LP38693SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. LLP SH elo 7e 100 
LP38693SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. -LLP 647.40/1,000 
LP38841MR-ADJ-ND Adjustable, 0.8A, LDO Linear Regulator*. -PSOP 4.95 3.77 2.88 
LP38841S-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 4.95 3.77 2.88 
LP38841T-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator . T0-220-5 4.95 377 2.88 
LP38842MR-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator*. 5.18 3.94 3.01 
LP38842S-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator . 5.18 3.94 3.01 
LP38842S-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator’ 5.18 3.94 3.01 
LP38842S-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator* 5.18 3.94 3.01 
LP38842T-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator . 5.18 3.94 3.01 
LP38842T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator . 5.18 3.94 3.01 
LP38842T-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator . 5.18 3.94 3.01 
LP38843S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.36 4.24 3.40 
LP38843S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator*.. 5.36 4.24 3.40 
LP38843S-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.36 4.24 3.40 
LP38843T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.36 4.24 3.40 
LP38843T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.36 4.24 3.40 
LP38843T-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator 5.36 4.24 3.40 
LP38851MR-ADJ-ND Adjustable, 800mA, LDO Linear Regulator* NEW!. : 3.09 2.30 1.70 
LP38851S-ADJ-ND Adjustable, 800mA, LDO Linear Regulator* NE! TO-263-7 3.09 230 1.70 
LP38851T-ADJ-ND Adjustable, 800mA, LDO Linear Regulator* 3.09 2.30 1.70 
LP38852S-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator*.. 2.98 2.27 1.73 
LP38852T-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator*. 2982 2h lesa 
LP38853S-ADJ-ND Adjustable, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP38853T-ADJ-ND Adjustable, 3A, LDO Linear Regulator* 5.23 3.98 3.04 
LP38855T-0.8-ND 0.8V,1.5A, LDO Linear Regulator* 273 2.08 1.59 
LP38855T-1.2-ND 1.2V,1.5A, LDO Linear Regulator* 2:73) 2080) 1259) 
LP38856S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator*.. 5.00 3.80 2.90 
LP38856S-1.2-ND 1.2V, 5.00 3.80 2.90 
LP38856T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* 5.00 3.80 2.90 
LP38856T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 
LP38858T-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator’ 2.73 2.08 1.59 
LP38858T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator’ 2.73 2.08 1.59 
LP38859S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 
LP38859S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 
LP38859T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 
LP38859T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 
LP39542TLCT-ND Advanced Lighting Management Unit* 5.00 3.80 2.90 
LP39542TLTR-ND Advanced Lighting Management Unit* 36-microSMD 665.00/250 
LP55271TLCT-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LE 

12 Programmability* ...30-microSMD 4.53 3.44 2.63 
LP55271TLTR-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 

12C Programmability* 30-microSMD 601.83/250 
LP55281TLCT-ND Quad RGB LED Driver, Audio Sync.* NEW. 36-microSMD = 4.28 «3.25 2.48 
LP55281TLTR-ND Quad RGB LED Driver, Audio Sync.* NEW! 36-microSMD 568.58/250 
LPC660AIM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp, A Grade* -14-S0IC 3.05 232 1.77 
LPC660IM-ND Low Power Quad CMOS Op Am, 14-SOIC 298 2.21 1.64 
LPC661IM-ND Low Power CMOS Op Amp*. 8-SOIC 2.08 1.55 1.14 
LPC662AIM-ND Low Power Dual CMOS Op Amp, A Grade* . 8-SOIC 255 1.94 1.48 
LPC662IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp.. 8-SOIC 248 1.84 1.36 
LPV321MS5CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp*..SOT-23-5 —-1.01 75 54 
LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* ... SOT-23-5 351.00/1,000 
LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 1.01 15) 54 
LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 351.00/1,000 
LPV324M-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 158 1.16 .84 
LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* .. AGS) 1:24) 88 
LPV358M-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 1.28 94 68 
LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 1.28 94 68 


LPV358MMTR-ND 
LPV511MGCT-ND 
LPV511MGTR-ND 
LPV531MKCT-ND 


Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 
880nA, R/R Input and Output Op Amp*. 
880nA, R/R Input and Output Op Amp*. 
Programmable Micropower CMOS Input, R/R 


1.61 


442.00/1,000 


1.18 


86 


556.40/1,000 


Output Op Amp* 1.61 118 86 
LPV531MKTR-ND. Programmable Micropower CMOS Input, R/R 
Output Op Amp* TSOT-23-6 556.40/1,000 


LPV7215MFCT-ND 
LPV7215MFTR-ND 


1.8V Micropower, CMOS Input, Rai 


Push Pull Output Comparator’ SOT-23-5 
1.8V Micropower, CMOS Input, 
Push Pull Output Comparator* SOT-23-5 


1.75 


1.29 


94 


605.80/1,000 


LPV7215MGCT-ND 
LPV7215MGTR-ND 
MAX660M-ND. 


Micropower, CMOS Input, R/R Push-Pull Output 
Comparator* 
Micropower, CMOS Input, R/R Push-Pull Output 
Comparator* 
Switch Capacitor Volt 


1.75 


1.67 


129) 


94 


605.80/1,000 


1.25 


92 


Microsem 
INTEGRATED PR 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 50 100 
LX1554CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM* Dip 2.07 1.89 1.76 
LX1562IM-ND. 13.1V, Second Generation Power Factor Controller .. Dip 3.60 3.24 2.70 
LX1563IDM-ND 9.8V, Second Generation Power Factor Controller* “SOIC 2.19 2.00 1.86 
LX1671CLQ-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM* 8-MLPQ 6.92 5.81 4.70 
LX1672-03CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM .28-TSSOP 5.46 459 3.71 
LX1672-05CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM. .28-TSSOP 5.46 4.59 3.71 
LX1676CPW-ND Mobile AMD Athlon™ VRM Controller .88-TSSOP 9.10 7.64 6.18 
LX1688CPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller* .24-TSSOP 5.54 4.66 3.77 
LX1688IPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller* .24-TSSOP 10.50 8.82 7.13 
LX1722CDB-ND. Class-D Stereo Power Amp Controller* . 12.91 10.84 8.76 
LX17251LQ-ND 15W Stereo Class-D Amp* 12.04 10.11 8.17 
LX1741CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller’ 3.20 288 2.40 
LX1742CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller* 3.92 3.53 2.94 
LX2201CLQ-ND USB Li-lon Battery Charger® ............. 518) 4.35) 3.52 
LX2202 EVAL-ND Evaluation Board for USB Li-lon Battery Charget 66.50 _— - 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


1100 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


icrosem: APPLICATION SPECIFIC Digi-Key Price Each 

Micro PRODU INTEGRATED CIRCUITS (Continued) EaKtiNG! Dysceintiony a) if) 

— = SG1526BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 20.44 17.16 13.87 
Digi-Key == Price Each $G1526J-ND Regulating Pulse Width Modulator. 17.08 14.34 11.59 
Part No. Description Ue OO 00 $G1825CJ-ND High Speed Current Mode PWM 23.00 19.00 16.00 
LX2206CT-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* .. 2.68 242 2.01 $G1842Y-ND Current Mode PWM Controller. 11.20 9.40 7.60 
LX2206TR-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* 4020.00/3,000 $G1843Y-ND Current Mode PWM Controller 11.20 9.40 7.60 
LX5250CDBCT-ND 9-Line Multimode SCSI Terminato 3.90 3.50 3.00 $G1844Y-ND Current Mode PWM Controller. 11.20 940 7.60 
LX5250CPW-ND. 9-Line Multimode SCSI Terminato 5.60 4.70 3.80 §G1845Y-ND Current Mode PWM Controller 11.20 9.40 7.60 
LX5251CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator* 5.60 4.70 3.80 §$G1846J-ND Current Mode PWM Controller. 15.40 12.93 10.45 
LX5255CPW-ND 9-Line LVD SCSI Terminator om 560 4.70 3.80 $G2524BN-ND Regulating Pulse Width Modul 5.04 423 3.42 
LX5261CDP-ND 27-Line LVD SCSI Source/Sink Regulator. -16-SOIC 560 4.70 3.80 $G2524D-ND Regulating Pulse Width Modulator 448 3.76 3.04 
LX6431ACDM-ND Precision Programmable Reference* 8-SOIC 31.56 1.41 1.17 §$G2524N-ND Regulating Pulse Width Modulator 4.76 400 3.23 


LX9501G-ND 
MC33064DMCT-ND 
$G2524BDW-ND 
$G2543DW-ND 
$G2842DM-ND 


Input-Connector Cable Assembly* — | 7.00 588 475 
Undervoltage Sensing Circuit* 1.07 97 83 
Regulating Pulse Width Modulator... -16-SOIC 630 529 4.28 
Power Supply Output Supervisory Circuit -16-SOIC 14.70 12.34 9.98 
Current Mode PWM Controller* ... 8-SOIC 462 3.88 3.14 


$G2525ADW-ND 
SG2525AN-ND 
$G2526BDW-ND 
$G2526BN-ND 


$G2526DW-ND 


840 7.05 5.70 
910 7.64 6.18 
12.32 10.34 8.36 
11.90 9.99 8.08 


17.50 14.69 11.88 


Regulating Pulse Width Modulator 
Regulating Pulse Width Modulator 
Regulating Pulse Width Modulator 
Regulating Pulse Width Modulator. 


Regulating Pulse Width Modulator. 


SG3524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 5.60 4.70 3.80 $G2543N-ND Power Supply Output Supervisory Circu 9.80 823 6.65 
SG3543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 6.86 5.76 4.66 $G2842M-ND Current Mode PWM Controller 462 388 3.14 
$G3842DM-ND Current Mode PWM Controller* 2.80 2.52 2.10 $G2843DM-ND Current Mode PWM Controller 4.62 388 3.14 
UC2842AD-ND Current Mode PWM Controller* 4.90 4.12 3.33 $G2843M-ND Current Mode PWM Controller 4.62 3.88 3.14 
$G2844DM-ND Current Mode PWM Controller 462 3.88 3.14 

= $G2844M-ND Current Mode PWM Controller 462 3.88 3.14 
Microsem LIGHT $G2845DM-ND Current Mode PWM Controller 462 388 314 


APPLICATIONS 


INTEGRATED PRODU 


SG2846DW-ND Current Mode PWM Controller 8.96 7.52 6.08 


Digi-Key Price Each SG2846N-ND Current Mode PWM Controller. 8.68 7.29 5.89 
Part No. Description Pkg. ul 50 100 $G3524D-ND Regulating Pulse Width Modulator. 3.20 2.88 2.40 

| isi fi * 7 $G3524N-ND Regulating Pulse Width Modulator. 2.00 1.80 1.50 
TEVA) (acu Light Sensor* “8 MSOP ieee $G3525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 360 324 270 


$G3525AN-ND 3.20 2.88 2.40 
5.46 459 3.71 
5.18 435 3.52 
5.04 4.23 3.42 
518 435 3.52 
476 4.00 3.23 


Regulating Pulse Width Modulator. 
Regulating Pulse Width Modulator. 
Regulating Pulse Width Modulator. 
Regulating Pulse Width Modulator. 
Regulating Pulse Width Modulator. 
Regulating Pulse Width Modulator. 


LX1971IDU-ND 
LX1972IBCCT-ND 
LX1972IBCTR-ND 
LX1973AIDU-ND 
LX1990ILM-ND 
LX1991 EVAL KIT-ND 


Wide Range Visible Light Sensor 
Ambient Light Detector* 
Ambient Light Detector* 
Automotive Light Sensor* 
Dual Programmable LED C: 
Six Output LED Driver Evaluation Board 


6.02 5.06 4.09 
1206 296 267 2.22 $G3526BDW-ND 
1206 4440.00/3,000 S$G3526BN-ND 
“8MSOP 6.13 515 4.17 SG3526DW-ND 


| $G3526BN-ND 
6-MLP ae 216 1.80 $C3526N-ND 


LX1991ILO-ND Six Output Programmable LED Current Sink* . 3.50 2.94 2.38 ace power Seely puyol Superson Circuit. = oe 
LX1992CLM-ND High Efficiency LED Driver 2.84 2.56 2.13 x urrent Vode ‘ontroller. . . d 

LX1993CDU-ND -_ aE LED Driver 3.92 353 2.94 $G3843DM-ND Current Mode PWM Controller 2.80 252 2.10 

LX1995-1-CSG-ND Miniature LED Driver* .. 332 299 2.49 $G3843M-ND Current Mode PWM Controller. 240 2.16 1.80 

$G3844DM-ND Current Mode PWM Controller 2.80 252 2.10 

Mi $G3844M-ND Current Mode PWM Controller. 240 2.16 1.80 

icrosem $G3845DM-ND Current Mode PWM Controller 2.80 252 2.10 

INTEGRATED PRODU ROTECTION $G3845M-ND Current Mode PWM Controller 2.40 2.16 1.80 

aa j SG3846DW-ND Current Mode PWM Controller 5.04 4.23 3.42 

Blot tet Meeerntien PU ise nani SG7805AK-ND 8V Positive Fixed Voltage Regulato 16.80 1410 1140 

Dae ND Transient | Uadarvohane'Sensing Circutt - 704 ae a SG7805AT-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulato 14.00 11.75 9.50 

Z ransient Immune Undervoltage Sensing Circui J ; i a "tive Fi 
LX7001ILP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circu dlSis 105s 9 298; Sera SEND eM Positive thet aoe oe We ate nae 


LX7201-151SF-ND 
LX7202-151SF-ND 
LX7203-151SM-ND 
LX7203-22ISM-ND 
MC33164-3LP-ND 
MC33164LP-ND 
MC34064DM-ND 
MC34064LP-ND 
MC34164-3LP-ND 
MC34164DM-ND 


EMI Filter/ESD Protection for Down Stream USB 
EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports 
EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports*. 
EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports*. 
3V, Undervoltage Sensing Circut 
5V, Undervoltage Sensing Circut 
Undervoltage Sensing Circuit* .. 
Undervoltage Sensing Circuit* . 
3V, Undervoltage Sensing Circut 
Undervoltage Sensing Circuit* .. 


1.88 1.70 1.41 
1.88 1.70 1.41 
244 2.20 1.83 
SC70-6L 2.44 «2.20 1.83 
Oy 297283 
117 1.05.90 
2.00 1.80 1.50 
1.80 162 1.35 

88 79 68 
1171.06 90 


$G7812AK-ND 
$G7812AT-ND 
$G7812K-ND 
$G7812T-ND 
$G7815AK-ND 
$G7815AT-ND 
$G7815K-ND 
$G7815T-ND 
SG7905AK-ND 
SG7905AT-ND 
SG7905K-ND 
SG7905T-ND 
$G7912AK-ND 
$G7912AT-ND 


16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 
16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 
16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 
16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 
16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 
16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 
16.80 14.10 11.40 
14.00 11.75 9.50 


12V Positive Fixed Voltage Regulator. 
12V Positive Fixed Voltage Regulator. 
12V Positive Fixed Voltage Regulator. 
12\V Positive Fixed Voltage Regulator. 
15V Positive Fixed Voltage Regulator. 
15V Positive Fixed Voltage Regulator. 
15V Positive Fixed Voltage Regulator. 
15V Positive Fixed Voltage Regulator. 
5V Negative Fixed Voltage Regulator. 
5V Negative Fixed Voltage Regulato: 
5V Negative Fixed Voltage Regulato: 
5V Negative Fixed Voltage Regulato: 
12V Negative Fixed Voltage Regulator. 
12\V Negative Fixed Voltage Regulator. 


INTEGRATED PRODU 


Digi-Key oe Price Each $G7912K-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator 16.80 14.10 11.40 
Part No. Description 1 50-100 $G7912T-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator 14.00 11.75 9.50 
LX432CSC-ND. Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator* . 1.04 94 78 SG7915AK-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator. 16.80 14.10 11.40 
LX432ISC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator* . 1.80 1.62 1.35 SG7915AT-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator. 14.00 11.75 9.50 


LX6431ACLP-ND. Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 148 1.34 1.11 S$G7915K-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator. 16.80 14.10 11.40 
LX6431AIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1.92 1.73 1.44 TL431ACDM-ND Precision Programmable Reference 69 63 59 
LX6431AILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1.82. 1.64 1.37 TL431AIDM-ND. Precision Programmable Reference 85 heh 9 tke 
LX6431BCDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1.80 1.62 1.35 TL431AILP-ND Precision Programmable Reference 76 70 65 


TL431BCDM-ND 
TL431BIDM-ND 


1.45 1.33 1.23 
A 62) 1.5 


Precision Programmable Reference 
Precision Programmable Reference 


LX6431BIDM-ND 
LX6431BILP-ND 


220) 1:98) 1.65 
Pol eed OlmeeieOD 


Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 
Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator... 


LX6431CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1:28) 116i) 296 TL431CDM-ND Precision Programmable Reference 58 53 AQ 
LX6431CLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1.20 1.08 .90 TL431IDM-ND Precision Programmable Reference zl 66 61 
LX6431IDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 156 141 1.17 UC2842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controlle! 4.90 412 3.33 
LX6431ILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 148 133 1.11 UC2842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controle 4.76 4.00 3.23 
LX8117-00CST-ND Adj., 0.84 LDO Positive Regulator. .SOT-223 3.40 3.06 2.55 UC2843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle 490 412 3.33 
LX8117-25CST-ND 2.5V, 0.8A LDO Positive Regulator SOT-223 340 3.06 255 UC2843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controle 476 4.00 3.23 
LX8117-28CST-ND 2.85V, 0.8A LDO Positive Regulato SOT-223 3.40 3.06 2.55 UC2844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controle 490 412 333 
LX8117-33CDD-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* T0-263 3.50 294 2.38 UC2844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controle 490 412 3.33 
LX8117-33CDT-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* -PAK 3.40 3.06 2.55 UC2844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controle 476 4.00 3.23 
LX8117-33CST-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* SOT-223 340 3.06 2.55 UC2845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle! 490 412 3.33 
LX8117A-00CDD-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator* . TO-263 3.50 294 2.38 UC2845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle: 490 412 3.33 
LX8117A-O00CST-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator* . SOT-223 3.40 3.06 2.55 UC2845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 4.76 4.00 3.23 
LX8117A-25CST-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulato ‘801-223. 340 3.06 2.55 UC3842AD-ND 16V, Current Mode PWM Controle 2.80 252 2.10 
LX8117A-28CDT-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulator* . .D-Pak 3.40 3.06 2.55 UC3842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controle 3.00 2.70 2.25 
LX8117A-28CST-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulator. SOT-223 340 3.06 2.55 UC3842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controle 240 2.16 1.80 
LX8117A-33CST-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator* .SOT-223 3.40 3.06 2.55 UC3843ADCT-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle! 1.37 1.23 1.05 
LX8117B-00CDD-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulator* . T0-263 3.78 318 2.57 Teese iNe He Current Mots ay poutrola on ae nee 
LX8117B-00CST-ND Adj., 1.24 LDO Positive Regulator. ‘SOT-223. 3.80 342 2.85 ‘ -AV, Current Mode ontrolle . . : 
LX8211-OOISECT-ND —_| Adj., 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 1.12 1.01 .84 UC3844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controlle 2.80 2.52 2.10 
LX8211-O0ISETR-ND | Adj., 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 1680.00/3,00 UC3844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controllei 3.00 2.70 2.25 
LX8211-251SE-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 112 1.01 | UC3844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controllei 2.40 2.16 1.80 
LX8211-30ISE-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* . SOT-23-5 112 1.01 84 poet NDS aay, Curent Mote ow Gomi fey ae, a f 
LX8221-DIDU-ND 2.7V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator 10-MSOP 364 3.06 2.47 H AV, Current Mode onironel : : 
LX8221-GIDU-ND 3V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator 10-MSOP 364 3.06 247 UC3845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controle 2.40 2.16 1.80 
LX8384-00CDD-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator* . 10-263 6.30 5.29 4.28 

LX8580A-O0CDD-ND —_‘| Adj., 7.54 LDO Positive Regulator. T0-263-5 1.50 1.37 1.27 

LX8585-15CDD-ND 1.5V, 4.6A LDO Positive Regulator T0-263 7.00 5.88 4.75 DD LINEAR Re 

LX8817-25CDF-ND 2.5V/Adj., Dual Channel 2.5A LDO Regulatoi T-SPAK 3.36 2.82 2.28 — : 
S$G117AK-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. TO-3 2072 17.39 14.06 Digi-Key a Price Each 
$G117AT-ND 1.5, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 0-39 1862 15.63 12.64 Part No. Description Pkg. = 125100 
$G117K-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. TO-3 16.80 14.10 11.40 Op Amps 

$G117T-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 0-39 14.00 11.75 9.50 LF398S8-ND Precision Sample and Hold Amp... 3.25 235 1.74 
$G137AT-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator . 0-39 25.90 21.74 17.58 LF398S8#PBF-ND Precision Sample and Hold Amp* 3:25 2:35" 1.74 
$G137T-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator . 12.74 10.70 8.65 LT318AN8-ND 15MHz High-Speed Op Amp ... 3.38 2.25 1.95 
SG1524BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator: 12.60 10.58 8.55 LT318AN8#PBF-ND 15MHz High-Speed Op Amp* 3.38 2.25 1.95 
$G1524J-ND Regulating Pulse Width Modulator. 12.60 10.58 8.55 LT1001ACN8#PBF-ND Single Precision Op Amp* .. 6.50 432 3.40 
SG1525AJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 14.00 11.75 9.50 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1001CN8-ND Single Precision Op Amp... 330 2.20 1.90 LT1126CS8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp*.......8-SOIC 6.75 4.50 3.85 
LT1001CN8#PBF-ND Single Precision Op Amp* 3.30 2.20 1.90 LT1127CSW-ND Quad, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp.......16-SOIC 11.50 7.67 6.50 
LT1001CS8#PBF-ND Single Precision Op Amp* AA0 2478) 32:15 LT1127CSW#PBF-ND Quad, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp*....16-SOIC 11.50 7.67 6.50 
LT1002CN#PBF-ND Dual Matched Precision Op 5.70 3.79 2.95 LT1128CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp ip 950 631 4.95 
LT1006CN8-ND 5V Single Precision Op Amp 3.10 2.06 1.60 LT1128CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp*. 950 631 4.95 
LTT006CN8#PBF-ND 5V Single Precision Op Amp 3.10 2.06 1.60 LT1128CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp*. 950 631 4.95 
mi eae Ne ey Sine Ronson o i 380 ee 13 LT1169CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* 7.25 4.83 3.95 

a i 3 : LT1169CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* 1d) 5:15) 4:25 
UT1007ACN8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 875 583 5.00 TACKS Dual Misropawer Pracision On. AfiD. Gs ane aan 
a Site 7 —_ -_ ae Hoh Speed. Precision oe amb ae ae 1 = LT1178CN84PBF-ND Dual Micropower Precision Op Amp* 5.50 3.67 3.00 

| ingle Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp x z f = F rai 
L71007¢S84PBF-ND Single Low Noise, High-Speed. Precision Op Amp*.8-SOIC 413 275 215 Ne No Dual Micropower Precision Op Amp, Ind. Temp: 6.88 4.58 3.95 
7 ‘ ‘ LT1178IN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Op Amp, Ind. Temp. 6.88 4.58 3.95 
L110071S8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp, LT1178S84PBF-ND Dual Micropower Precision Op Amp* 7.00 4.65 3.85 
: Industrial Temp. 363 375 3110 LT1179ACN-ND Quad Micropower Precision Op Amp 1238 8.25 6.90 
LT1008CN8-ND Precision Low Noise Op 5.50 3.67 3.10 i ee 
— - LT1179CN#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp 6.88 4.58 3.90 
LT1008CN8#PBF-ND Precision Low Noise Op Amp* 5.50 3.67 3.10 7 — 
LT1010CN8#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer: 480 3.19 250 LT1179SW-ND Quad Micropower Precision Op Amp 875 5.83 5.00 
LT1010CT#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer: 550 3.66 2.85 LT1179SW#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp 8.75 5.83 5.00 
LT1012ACN8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*. 7.70 512 3.95 LT1191CN8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 3.25 217 1.73 
LT1012ACS8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 7.70 512 4.19 L11191CS8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 3.75 250 1.95 
LT1012ACS8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*. 7.70 5.12 4.19 LT1191CS8#PBF-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp*. 3.75 2.50 1.95 
LT1012S8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 6.60 4.39 3.45 LT1195CN8-ND Low Power, High-Speed Op Amp...... 3.25 2.17 1.73 
LT1012S8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*. 6.60 4.39 3.45 LT1206CN8#PBF-ND 250mA Out, 6OMHz Current Feedback Amp* Gag “hil ats 
LT1013ACN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp*... 7.60 5.05 3.95 LT1206CR#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 838 5.57 4.45 
LT1013CN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=300pV* . 460 3.06 2.40 LT1206CS8-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Am: M25) 4.837 93195 
L11073DN8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800)V 3.80 2.53 1.95 LT1206CS8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp 25) 4.830 03.95 
LT1013DN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800pV* . 3.80 253 1.95 LT1206CT7#PBF-ND 250mA Out, 6OMHz Current Feedback Amp* 838 5.57 4.45 
LT1013DS8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800pV 4.00 267 2.30 LT1207CS-ND Dual 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp. 12.88 860 7.15 
Bit peo see eEND Dual Etecieion op Am, Ve HO ‘nied aor or LT1207CS#PBF-ND Dual 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* .. 12.88 860 7.15 
i uad Precision Op Amp “DIP . . : LT1208CS8#PBF-ND Dual, High-Speed Op Amp*.......... 9.60 638 5.00 
LT1014CN#PBF-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 10.30 6.84 5.35 LT1210CT7#PBF-ND 1.1A, 35MHz Current Feedback Amp 13.13 8.72 7.10 
LT1014DNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos: 14-Dip 6.90 4.59 3.60 LT1211CN8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 613 4.07 3.07 
LT1014DN#PBF-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 6.90 4.59 3.60 LT1211CS8#PBF-ND 44MHz, single supply, Dual Precision op Amp*, 6.63 4.40 3.32 
LOS A Quad Precision Op Amp 16-SOIC ene Se L112111S8#PBF-ND 14MHz, Single, Dual Prec. Op Amp, Ind. Temp.* 750 4.98 3.75 
BIIOIADS WEREESND Quad Precision Op Amp 16-SOIC BRELOUREIO SUNBEDS L11212CN#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 11.00 7.31 5.50 
ru CaS FRBEND Ae Sco Poeeke coarse bea ido oe 340 LT1212CS-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 11.88 7.89 5.94 
L71022CN84PBF-ND High-Speed Precision JFET Op Amp -Dip 5.00 333 295 eer ae ee ene uaa Frac pe yee: roo 
LT1028ACN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp... Dip 14.40 9.57 7.55 TOS Seep AAMie Si ge, Op Amp, nd. Temp. : j 4 
4 i . = 7 -| z, Single, Quad Prec. Op Amp, Ind. Temp. 13)2556.80) i638 
LT1028ACN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp: 14.40 9.57 7.55 : pr 
7 = LT1213CN8#PBF-ND 28Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 6.13 4.07 3.07 
LT1028CN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 950 631 4.95 ‘i : Ae 
: LT1213CS8-ND 28Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp ... 6.63 4.40 3.32 
LT1028CS8-ND Single, Ultra Low Noise Op Am| 950 631 4.95 : —— 
LT1028CS8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 950 631 4.95 LT1213CS8#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*.. 663 440 3.32 
LT1037ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Am 875 583 5.00 L11214CN#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 11.00 7.31 5.50 
LT1037ACN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 8.75 5.83 5.00 ee se aus Sunol Gund recision Op ne 1 i oe 188 ae 
LT1037CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 3.63. 242 1.95 i 2, single Supply, Dual Frecision 1p Amp } : } 
LT1037CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 3.63 2.42 1.95 BN 21S CNE#RBIEND) 23MHez, Single Supply, Dual Pracision Op Amp* AS A07 807 
LT1037CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 413 275 2.15 LT1215CS8#PBF-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* .. 663 4.40 3.32 
LT1037CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*..8-SOIC = 4.18 2.75 2.15 LT1216CS-ND 23Mbz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 11.88 7.89 5.94 
LT1055CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp*.. S180 25300 1.95) LT1216CS#PBF-ND 23Mkz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 11.88 7.89 5.94 
LT1056CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* 3.80 253 1.95 LT1218CS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 10.00 664 5.15 
LT1056S8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 4.70 313 2.50 LT1218LCS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 613 4.07 3.30 
LT1056S8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 4.70 313 2.50 LT1220CN8#PBF-ND 45Mkz, High-Speed Op Amp* 6.80 4.52 3.50 
LT1057ACN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450uV 9.50 6.31 4.95 LT1220CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp . 1.80) 94.85) 3:75 
LT1057ACN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450uV*. 9.50 6.31 4.95 LT1220CS8#PBF-ND 45Mbz, High-Speed Op Amp* 7.30 485 3.75 
LT1057CN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600LV 490 3.26 2.55 LT1221CN8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp .. 625 417 3.35 
LT1057CN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600yV*. 490 3.26 2.55 LT1221CN8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 6.25 417 3.35 
LT1058ACN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp 18.30 12.16 9.55 L11221CS8-ND 150MHz, a 7 An 688 457 3.50 
LT1058CN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 840 5.58 4.35 L71221CS84PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 688 457 3.50 
UT10581SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 19.90 13.22 10.30 DOCKED BOOMHZ, High-Speed Op Amp . Soe ee Aen 
LT1058SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 9.60 6.38 5.00 LT1222CN84PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* 625 417 3.50 
LT1077ACN8-ND Micropower Precision Single Op 6.20 412 3.20 L71222CS8-ND 500MHz, High Speed Op ani 688 458 3.75 
11 O77 EONGEEBF ND Micropower Precision Single Op Ampe 6.20 412 3.20 111229CS8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* 688.458 3.75 
LT1077CN8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp 3.20) 2.13 1.65 LT1223CN8-ND 400MHz, Current Feedback Op Ami 538 358 285 
LT10771S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 470 3.13 2.40 LT4203CN84PBF-ND 400MHz, pnp : ‘ ; 
4 - —__ | iz, Current Feedback Op Amp* O:/0no 7 Ole. co) 
LT1077S8-ND Micropower Precision Single Op Amp.. 3.90 259 2.05 L11223CS8#PBF-ND 1400MHz. Current Feedback Op Amp* 

; i ision Si i : p Amp 660 4.39 3.40 
LT1077S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp 3.90 2.59 2.05 LT1224C88-ND 45MHz, High-Speed Op Am 613 407 330 
LT1078ACN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* 990 6.58 5.15 TUES DENS NOAMD : : : 
LT1078CN8-ND Micropower Precision Dual Op Amp 540 3.59 2.80 L11224CS8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp*... 613 4.07 3.30 
LT1078CN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 5.40 3.59 2.80 ieee as pee owe il oe ne aoe an 
LT1078IN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 7.20 4.79 3.75 7 Mt : % i 4 
utr Mpa ee DO oo > Re ae 
LT10781S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 9.30 618 4.85 a z a Z i u 
LT1078S84PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 7.00 4.65 3.65 LT1227CS8#PBF-ND 140Mhz, Video Current Feedback Amp* ... Grete) eet She 
LT1079ACN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*. 12.50 8.30 6.50 LT1228CN8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC G 7.50 4.98 3.95 
LT1079CN-ND Micropower Precision Quad Op Amp 6.80 452 3.50 LT1228CS8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gai 840 5.58 4.30 
LT1079CN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*. 6.80 4.52 3.50 LT1228CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain* 840 5.58 4.30 
LT1079IN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 8.50 5.65 4.45 LT1229CN8-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp .. 6.88 4.58 3.95 
LT10791SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 10.90 7.24 5.70 LT1229CN8#PBF-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp* 6.88 4.58 3.95 
LT1079SW-ND Micropower Precision Quad Op Amp 8.80 5.85 4.55 LT1229CS8#PBF-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp* 775 517 4230 
LT1079SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*. 8.80 5.85 4.55 LT1230CS-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp 13.75 913 7.50 
LT1097CN8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp. 3.50 2.33 1.80 LT1230CS#PBF-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp EWS ils Test) 
LT1097CN8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* .. 3.50 2.33 1.80 LT1252CN8-ND Low Cost Single Video Amplifier Be eal alk) 
LT1097S8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* .. 3.80 2.53 1.95 L71252CN8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier* 395247 5 
L111 2ACN8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 680 452 3.50 TRELaRRA Low Cost Single Video Amplifier. Say en tne 
LT1112CN8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 470 313 2.45 LT1252CS8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier*. Be) Bek) ih 
Pt Se er ND Dual ee ove! recslon op amps 550 3.66 a0 LT1253CN8-ND Low Cost Dual Video Amplifer.. 450 3.00 2.49 

Mab" Ow’ ower Precision Up-AMP 7 : : LT1253CN8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier* 450 3.00 249 
LT1113CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* . 6.00 4.00 3.25 7 aT 
if A ici LT1253CS8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier* 4.88 3.25 2.60 
LT1113CS8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp 6.50 4.33 3.55 i 
: nay LT1254CN#PBF-ND Low Cost Quad Video Amplifier* 813 542 4.49 
LT1113CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* . 6.50 4.33 3.55 f : et 
iat LT1254CS-ND Low Cost Quad Video Amplifier. 863 5.75 4.80 
LT1114CN#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp 8.50 5.67 4.50 4 . ai 
ate LT1254CS#PBF-ND Low Cost Quad Video Amplifier* 863 5.75 4.80 
PULSE PENG Quad ow F ower Freeision Op Amp Se LT1256CS4PBF-ND 40MHz Video Fader/DC Gain Controlled Amp* 11.63 7.75 6.30 
LT1115CN8#PBF-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp* .. 5.63 3.74 2.95 7 p*. = = = 
LT1122CS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 6.20 412 3.25 eee " na ca Fada fa mn ae : aos a 338 
LT1122DCN8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 490 3.26 2.50 i ual Gurrent Feedback Amp Wi uicown : i : 
ij Scaling Seok hie LT1260CN-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown 4.88 3.24 2.70 
LT1122DS8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp... 5.30 3.52 2.70 H : 
L71122D$8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 530 3.52 2.70 LT1260CN#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* . 488 3.24 270 
LT1124CN8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 7.00 4.65 3.65 LT1260CS-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown ... 5.13 3.41 2.85 
LT1124CS8-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 740 492 3.85 LT1260CS#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown. Gaile cei kas 
L11124CS8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 740 4.92 3.85 L11351CMS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* 513 3.41 2.80 
LT1125CN#PBF-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*. 11.40 7.57 5.95 LT1351CS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp 475 3.16 2.60 
LT1125CSW#PBF-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*..16-SOIC 12.40 8.24 6.50 LT1351CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* 475 316 2.60 
LT1126CN8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp* “Dip 638 4.25 3.65 LT1352CS8#PBF-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp*. 8.20 545 4.25 
L11126CS8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp... SOIC 6.75 4.50 3.85 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description al 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT13521S8-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp. 9.80 652 537 LT14981S8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 7.00 4.65 3.65 
LT13521S8#PBF-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* 8-SOIC 980 652 537 LT1499CS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 12.25 814 6.13 
LT1353CS#PBF-ND Quad, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* .14-SOIC 12.63 8.40 6.95 LT1499CS#PBF-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 12.25 814 6.13 
LT1354CN8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 8-Dip 4.25 2.83 2.35 LT1567CMS8-ND Op Amp and Inverter/Filter Building Block. 375 249 2.00 
LT1354CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12IMHz Op Amp* 8-SOIC 4.75 317 2.60 L71620CS8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp* 3.38 257 212 
LT1355CN8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp® ip 7.60 5.05 3.95 LT16201S8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp. . 3.88 258 2.05 
LT1355CS8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp 820 5.45 4.25 LT16201S8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp* SOIC 3.88 2.58 2.05 
Lrss6chePr-N0 Cd Low Powe Hee 2M Op Am ei °)06 6 eed 

2 , vie . ‘i 3 - | z, Dual n/Out Precision Op Am| o IAs) r i 
a pat to owe pans neoe ee - pate a an oe LT1630CS8#PBF-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp SOIC 6.75 449 3.38 
Eee Had, LOW Power, rngNnepese, 2B ATID H : ! : LT1631CS-ND 30MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp. 14-SOIC 12.25 814 6.13 

57 CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp* .. 8-Dip 463 3.08 2.55 L71631CS#PBF-ND 30MH isi - 

i 5 ih a 4 Z, Quad R/R In/Out Precision Op Amp 14-SOIC 12.25 814 6.13 
Enis Single, High-Speed, 25MHz Op Amp 8-S0IC ES eames L71632CN@#PBF-ND 45MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* ip 6.63 4.40 332 
LT1357CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp* . 8SOIC 513 3.42 280 HeseceateE ONG ASME ual PUR IW/Ollk Braclet a Pr Ach iG Oy 
BIISEEONEAND Dual, High-Speed, 25MHz Op Am Dip 2S mas eID LT1633CS-ND ZA5MHz, Quad F/R In/Out Precision Op Am 1238 8.22 6.19 
LT1358CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp Dip 7.25 483 410 pene. : : 
L71358CS8-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Am 8-SOIG 8.25 550 4.40 LT1633CS#PBF-ND 45MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp*... 12.38 8.22 6.19 
LT1358CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 8-SOIG 8.25 5.50 4.40 LT1635CN8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference : 3.50 2.33 1.85 
LT1359CN4PBF-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp* ip 13.00 8.64 6.80 LT1635CN8#PBF-ND Micropower Rail-to-| Rail Op Amp and Reference 3.50 2.33 1.85 
LT1359CS-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp... 13.90 9.23 7.05 LT1635CS8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Referenci 3.88 258 2.05 
L11359CS#PBF-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp* 73.90 9.23 7.05 LT1635CS8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference 3.88 2.58 2.05 
LT1360CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp* .. 413 2.75 2.25 LT1636CMS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* Sie) ee) eo) 
LT1360CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp* .. 4.63 3.08 2.50 LT1636CN8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 2.88 1.91 1.50 
LT1361CN8-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp ... 6.38 4.25 3.50 LT1636CS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp*.... 3.00 2.00 1.55 
LT1361CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp* 6.38 425 3.50 LT16361S8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R 1/0 Op Amp, 

LT1361CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp* 6.75 450 3.65 Industrial Temperature* 3:50) 230080 
LT1362CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp* 11.25 7.50 6.15 L11637CDD-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp . 363 259 213 
LT1362CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp* 11.75 7.83 6.45 LT1637CS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 3.00 2.00 1.55 
LT1363CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp*. 450 3.00 2.45 L11637HS8-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp . 3.50 233 1.85 
LT1363CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp* . 5.00 3.33 2.70 LT1637HS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 3.50 233 1.85 
EHSSICNGERaE AD at High-Speed, Te Oe ae pss ay LT1638CMS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp. 460 3.06 2.40 

3 ual, High-Speed, 7OMHz Op Amp : ‘ 95 LT1638CMS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Mi RIR In/Out Op Al 460 3.06 240 

LT1365CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* 1213 8.08 665 _ 2, Dual Micropower FVR In/Out Op Amp 

7 LT1638CS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp: ATO Aom 215) 
LT1365CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* 12.63 8.42 6.95 LT1638HS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp 5.30 3.52 270 
LT1366CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 7.00 4.65 3.60 LT16381S8¢PBF-ND 4/2MHz, Dual MPU R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp.* B10 339 260 
LT1366CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 7.30 4.85 3.75 LT1639HS4PBF-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp* .. 800 532 435 
LT1367CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 11.50 7.65 6.35 = : ; = 

: asses ‘el LT16391S#PBF-ND 1.2MHz, Quad MPU R/R /0 Op Amp, Ind. Temp.* 775 5.15 4.25 
LT1368CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 6.50 432 3.60 ; 

LT1368CN¢PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 650 432 3.60 ere Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. Din oem 
L11368CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 675 450 3.75 eee Se Hod or tone fg ee 
LT1369CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* T150 7.65 6.35 2 ingle Rail-to- Rail In/Out Op Amp SOIC Se 
LT1395CS54TRMPBFCT-ND _| Single 400MHz Current Feedback Amp*... 249 223 2.01 LT16721N8-ND Single Rall-to-Rail (n/Out Op Amp, Ind. Tam 8-Dip 3.88 2.58 2.10 
LT1395CS54TRMPBFTR-ND Single 400MHz Current Feedback Amp 560.00/500 LT1673CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp... SOIC 5.38 3.57 3.10 
LT1395CS64TRMCT-ND Single 400MHz Current Feedback Amp 260 233 2.10 L11673CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. SOIC 5.38 3.57 3.10 
LT1395CS64TRMPBFCT-ND Single 400MHz Current Feedback Amp 260 233 240 LT16731N8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8-Dip 6.00 3.99 3.45 
LT1395CS6#TRMPBFTR-ND Single 400MHz Current Feedback Amp’ 590.00/500 LT16731S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 6.25 415 3.55 
LT1395CS8#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp 243 162 1.23 LT1674CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.75 4.49 3.95 
LT1396CDD-ND 400MHz, Dual Current Feedback Amp... 318 241 1.61 LT1674CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.00 465 4.10 
LT1399CS#PBF-ND 300Mkz, Triple Current Feedback Amp §.00 3.32 2.50 LT16741N-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8.00 5.32 4.60 
LT1399HVCS#PBF-ND 300MHz, Triple Current Feedback Amp* . 6:25) 4b ie 25) LT16741S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8.25 548 4.70 
LT1413CN8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* 4.00 2.66 2.05 LT1677CS8-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp..... 450 2.99 2.30 
LT1413S8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp 440 2.93 2.30 LT1677CS8#PBF-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp* 450 2.99 2.30 
LT1413S8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp 440 2.93 2.30 LT1678CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Precision Op Amp*.... 5.00 3.57 2.94 
LT1457S8#PBF-ND Dual Precision JFET Input Op Amp”... 4.75 3.17 2.55 LT16781S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Precision Op Amp*.... 5.38 3.84 3.16 
LT1462ACS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* NEW! 9.00 5.98 4.95 LT1679CS#PBF-ND Quad, Low Noise, Rail-to-Rail I/O Precision 
LT1462CS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* NEW! 5.00 3.32 2.75 Op Amp* NEW! 7.70 550 4.53 
LT1464ACS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* 8SOIC 9.00 5.98 4.95 L11722CS5#TRMCT-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp 2 Gime OO mmle76) 
EIVA6S058-ND Dual Micropower JFET Input Op Am 8-SOIG 5100) 3:82) 72:75 LT1722CS5#TRMPBFCT-ND | Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* ... 218 1.95 1.76 
LT1464CS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* §.00 3.32 2.75 i ini Pa 
; LT1722CS5#TRMPBFTR-ND. Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp 487.50/500 
LT1465CS#PBF-ND Quad Micropower JFET Input Op Amp 8.50 5.65 4.75 
= 7 5 LT1722CS8-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp... 1.80 1.20 .90 
LT1466LCS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8.25 550 4.40 L71722CS8#PBF-ND Single 200MHz Low Noise Pree. Op Amp* NEW! “3 SOIC 1.80 1.20 90 
LT1468CN8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp Dip 6.25 415 3.13 LT1723¢88-ND De ay At 
LT1468CS8-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 8SOIC 6.25 415 3.13 = = : : : 
LT1468CS84PBF-ND 9OMHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp BSOIC 6.25 415 3.13 LT17281S8#PBF-ND Dual 200MHz LN Precision Op Amp, Ind. Temp. 2.88 2.05 1.68 
LT14681S84PBF-ND 9OMHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 8-SOIC 7.50 4.98 3.75 Eee aire Te ek COTES EET fee oe oF re 
LT1469CS8#PBF-ND 90MHz, Dual HS, 16-Bit Accurate Op Amp*... 8-SOIC 10.50 698 5.25 z ual o0UMA, ox ine Driver Amp : : H 
LT1490ACDD#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* -DEN 4.75 3.39 2.79 LT17391UE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp 967 6.57 4.86 
LT1490ACS8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOIC 3.88 258 1.95 LT1782HS5#TRMCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp.... 3.75 3.35 3.02 
LT1490CN8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* i 3.90 259 2.05 LT1782HS5#TRMPBFCT-ND. Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . Bye) eaky ae 
LT1490IN8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 480 3.19 2.45 LT1782HS5#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 860.00/500 
LT1491ACS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 638 424 3.25 LT1782HS6#TRMCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 417 3.73 3.36 
LT1491AIS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 775 515 3.95 LT17821S5#TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 3:42) 3:05) 2:75 
LT1491AIS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp Tey Bal BNE LT1782IS5#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 780.00/500 
LT14911S-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.75 5.15 4.25 LT17821S6#TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. 3.86 3.45 3.11 
LT1492CN8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp........ 7.38 4.90 3.69 LT17821S6#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 862.50/500 
UT1492CN8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp*.....8-Dip 7.38 4.90 3.69 LT1783HS5#TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 3.75 3.35 3.02 
LT1492CS8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* ..8-SOIC = 7.50 4.98 3.75 LT1783HS5#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. 860.00/500 
LT1493CS-ND Quad Low Power Single Supply Precision LT17831S5#TRMPBFCT-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp*. 3.42 3.05 2.75 
Op Amp. 16-SOIG 13.50 8.97 6.75 L117831S5#TRMPBFTR-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp*. 762.50/500 
LT1493CS#PBF-ND Quad LP Single Supply Precision Op Amp* .16-SOIC 13.50 897 6.75 L71783IS64TRMCT-ND 4.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp 3.86 345 3.11 
teas aah Ae a . nie a8 RoE 8 L117831S64TRMPBFCT-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp*. 386 3.45 3.11 

; l il-to-Ral : , : LT17831S6#TRMPBFTR-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp*. 862.50/500 
ee pacts ete ii . eae We aon ie LT1784CS5#TRMCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 258 230 2.07 
LT14941MS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind, Temp. 413 2.74 2.20 EN 7eACS oe TAM EBECTEND SE Mme risen He nee ee bay ae 
LT14941MS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.*. 413 274 2.20 Eee ERSTE Seite Mlcaaauat BASE a6 nae ey BER) Beet 
LT14941N8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.*.. 3.88 258 2.10 Seer Cp o ena ne aan op anh : : : 

7 A i) én Pai * LT1787HS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp*. 5.63 3.74 2.90 
LT14941S8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* . 3.88 258 2.10 LT1787HVCS84PBF-ND Precision High Side C tS Amp* 613 407 307 
LT1495CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 5.38 3.57 3.10 = TOCISIOM GT aCe MUTE SENS AMDT: : : z 
LT1495CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 5.38 3.57 3.10 LT1787HVIS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp*. 7.25 4.82 3.63 
LT14951S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 625 415 3.55 LT1792CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp 475 3.16 2.45 
LT1496CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 7.00 4.65 4.10 LT1793CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp. 475 3.16 2.45 
LT1496HS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 875 5.81 4.90 LT1793CN8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 4.75 3.16 2.45 
LT1496IN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8.00 5.32 4.60 LT1793CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp 475 3.16 2.45 
LT14961S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 8.25 548 4.70 LT1795CSW-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp 10:25) 168i) 5:30! 
LT1496IS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8.25 548 4.70 LT1795CSW#PBF-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp*........ 10.25 6.81 5.30 
LT1497CS-ND Dual Current Feedback Amp. 788 5.23 4.20 LT1800CS5#TRMPBFCT-ND 80MHz Low Power, R/R I/O Prec. Op Amp*. 3.33 2.98 268 
LT1497CS8#PBF-ND Dual Current Feedback Amp* 6.25 415 3.45 LT1800CS5#TRMPBFTR-ND | 80MHz Low Power, R/R I/O Prec. Op Amp*. 760.00/500 
LT1498CN8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 650 4.32 3.25 LT1800CS8-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp. 275 1.83 1.45 
LT1498CS8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op AMP*......sacee 675 449 3.38 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| J LINEAR Digi®Reel AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. if 25 100 
LT1800CS8#PBF-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp*....... 8-SOIC 275 1.83 1.45 LT6200CS6#TRMPBFTR-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp*............ SOT-23-6 1235.00/500 
LT1801CMS8#PBF-ND Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, I/O Prec. Op Amp*..8-MSOP 4.13 2.74 2.25 LT6200CS6-54TRMCT-ND 800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp...SOT-23-6 3.70 3.30 2.97 
LT1801CS8#PBF-ND Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, I/O Prec. Op Amp*....8-SOIC 3.88 258 2.15 LT6200CS6-54TRMTR-ND 800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp... SOT-23-6 860.00/500 
LT1801IMS8-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, /0 Prec. OpAmp...8-MSOP 4.88 3.24 2.70 LT6200CS6-5#TRMPBFCT-ND | 800Mkz, Rail-to-Rail, I/O Low Noise Op Amp* OT-23-6 3.70 3.30 2.97 
LT1801IMS8#PBF-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision LT6200CS6-5#TRMPBFTR-ND | 800Mbz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp*... 860.00/500 
Op Amp* i 488 3.24 2.70 LT6200CS6-10#TRMCT-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 3.70 3.30 2.97 
Quad BOMHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision LT6200CS8#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 438 291 2.40 


LT1802CS#PBF-ND 


LT1803CS5#TRMCT-ND 
LT1803CS5#TRMPBFCT-ND 
LT1803CS5#TRMPBFTR-ND 


Op Amp*.... iss 
Single 85MHz, 100V/1s, R/R In/Out Op Am| 
Single 85MHz, 100V/1s, R/R In/Out Op Amp* 
Single 85MHz, 100V/1s, R/R In/Out Op Amp* 


7.00 465 3.85 

3.19 285 2.57 

3.19 285 2.57 
760.00/500 


LT6200CS8-5-ND 
LT6200CS8-10-ND 
LT6200CS8-10#PBF-ND 


800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 
1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 
1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 


3.08 2.05 1.65 
3.08 2.05 1.65 
3.08 2.05 1.65 


LT1804CDD#PBF-ND 
LT1804CS8#PBF-ND 
LT1805CS#PBF-ND 
LT1806CS64TRMPBFCT-ND 
LT1806CS64TRMPBFTR-ND 


Dual 85MHz, 100V/s, R/R In/Out Op Amp* NEW! 
Dual 85MHz, 100V/ls, R/R In/Out Op Amp* NEWE..8-SOIC 
Quad 85MHz, 100V/us, R/R 1/0 Op Amp* NEW!..14-SOIC 
325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp*......... SOT-23-6 
325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp*.. 


438 291 2.35 
3.88 2.58 2.15 
7.00 465 3.85 
515 460 4.14 
1150.00/500 


LT62001S6#TRMCT-ND 
LT62001S6#TRMPBFCT-ND 
LT62001S8#PBF-ND 
LT6201CDD-ND 
LT6201CS8#PBF-ND 


165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 
165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp*... 
165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 
Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp.... 
Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* .......... 


613 5.48 4.93 
613 5.48 4.93 
5.25 3.49 2.90 
763 5.07 4.10 
7.38 4.90 4.00 


LT1806CS8#PBF-ND 
LT18061S6#TRMPBFCT-ND 
LT18061S6#TRMPBFTR-ND 
LT18061S8-ND 
LT18061S8#PBF-ND 


325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 
325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 
325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp*.. 
325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. . 
325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp* 


438 291 2.20 
5.57 4.98 4.48 
1243.75/500 
475 316 2.40 
475 3.16 2.40 


LT6202CS8#PBF-ND 


LT6203CDD#PBF-ND 
LT6203CMS8-ND 
LT6203CMS8#PBF-ND 


Single, R/R 1/0 Ultralow Noise, Low Power 

Op Amp* NEWS........ 
Dual, R/R, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp* 
Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 
Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 


2.88 1.91 1.70 
5.50 3.76 3.17 
613 3.50 2.95 
5.13 3.50 2.95 


LT1807CS8#PBF-ND 
LT1809CS6#TRMPBFCT-ND 
LT1809CS6#TRMPBFTR-ND 
LT18091S6#TRMPBFCT-ND 
LT18091S6#TRMPBFTR-ND 


325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 
180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 
180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 
180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. 
180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp.*.. SOT-23-6 


688 457 3.60 

445 3.98 3.58 
993.75/500 

487 435 3.92 
1087.50/500 


LT6203CS8#PBF-ND 
LT6204CS-ND 
LT6204CS#PBF-ND 
LT6206CMS8-ND 
LT6206CMS8#PBF-ND 


Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 
Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp... 
Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 
Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp 
Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* 


488 3.40 2.85 
9.00 6.35 5.90 
9100, 6.35 5:90 
210 1.50 1.25 
2410) 190) 1525) 


LT18091S8#PBF-ND 


LT1812CS5#TRMCT-ND 
LT1812CS6#TRMCT-ND 
LT1813CDD-ND 


180MHz Single R/R In/Out Op Amp 

Ind. Temp.* NEW! 
100MHz Low Power Op Amp wit jutdow! 
100MHz Low Power Op Amp with Shutdow 
Dual, High-Speed, Low Power Op Amp. 


413° 274 2.10 
2.21 1.98 1.78 
2.32 2.08 1.87 
2.30 1.64 1.35 


LT6207CGN#PBF-ND 
LT6211CDD#PBF-ND 


LT6211CMS#PBF-ND 


Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* .. 16-SSOP 
Dual, Programmable Supply Current, R/R Output, 
Current Feedback Amp* NEWS... ks A 
Dual, Programmable Supply Current, R/R Output, 
ies 10 


313 2.08 1.65 
3.60 257 2.12 


LT1813CS8-ND 
LT1813CS8#PBF-ND 
LT1813HVCS8-ND 
LT1814CGN-ND 
LT1814CS#PBF-ND 


Dual, High-Speed, Low Power Op Amp. 
Dual, High-Speed, Low Power Op Amp* . 
Dual, High-Speed, Low Power Op Amp. 
Quad, High-Speed, Low Power Op Am 
Quad, High-Speed, Low Power Op Amp* 


230 1.64 1.35 
230 1.64 1.35 
275 1.96 1.61 
3.90 2.78 2.29 
3.90 2.78 2.29 


Current Feedback Amp* NEW....... -MSOP 3.20 2.29 1.88 
LT6220CS5#TRMPBFCT-ND Single GOMHz, 20V/1s LP R/R In/Out 

Precision Op Amp* 2.91 260 2.34 
LT6220CS5#TRMPBFTR-ND. Single GOMHz, 20V/ys LP R/R In/Out 

Precision Op Amp* 765.00/500 


LT6220CS8#PBF-ND 


Single 60MHz, 20V/ys LP R/R In/Out 
Precision Op Amp* 


2.38 1.75 1.45 


LT1815CS5#TRMCT-ND 
LT18151S5#TRMCT-ND 
LT18151S6#TRMCT-ND 
LT1815CS8#PBF-ND 
LT1816ACMS-ND 


. TSOT-23-5 
. TSOT-23-5 


Single, High-Speed Op Amp 
Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature 
Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature. 
Single, High-Speed Op Amp* NEW! 
Dual, High-Speed Op Amp 


2.21 1.98 1.78 
2.60 233 2.10 
3.08 275 2.48 
W.75 1.26 1.02 
3.60 257 211 


LT6221CS8-ND 
LT6221CS8#PBF-ND 
LT6222CGN-ND 


Dual 60MHz, 20V/y1s LP R/R In/Out 
Precision Op Amp 
Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out 
Precision Op Amp* 
Quad 60MHz, 20V/ys LP R/R In/Out 
Precision Op Amp 


3.70 246 2.13 
3.70 246 2.13 
5.88 3.91 3.40 


LT1816CMS8-ND 
LT1816CMS8#PBF-ND 
LT1816CS8-ND 
LT1816IMS8-ND 


Dual, High-Speed Op Amp 
Dual, High-Speed Op Amp* NEI 
Dual, High-Speed Op Amp 
Dual, High-Speed Op Amp 


3.00 214 1.76 
3.00 214 1.76 
3.00 214 1.76 
3.60 257 2.11 


LT6222CGN#PBF-ND 


Quad 60MHz, 20V/ys LP R/R In/Out 
Precision Op Amp* 


5.88 3.91 3.40 


LT6230CS6#TRMCT-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 3.05 2.73 2.46 
LT6230CS6#TRMPBFCT-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp*....... 3.05 2.73 2.46 
LT6230CS6#TRMPBFTR-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 735.00/500 

LT6230CS6-10#TRMPBFCT-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 3.61 3.23 2.91 
LT6230CS6-10#TRMPBFTR-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp*.. 860.00/500 

LT6231CDD-ND Dual 215Mbz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Am 413° 295 2.43 
LT6231CS8-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Am 3.88 2.77 2.28 
LT6231CS8#PBF-ND Dual 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 3.88 2.77 2.28 
LT6232CGN-ND Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Am| 6.63 4.73 3.90 


LT6232CGN#PBF-ND 
LT6233CS6#TRMPBFCT-ND 
LT6233CS6#TRMPBFTR-ND 
LT6233CS6-10#TRMCT-ND 


Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 
Single 60MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* 
Single 6OMHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* 
Single 375MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp 


6.63 4.73 3.90 

3.47 3.10 2.79 
880.00/500 

445 3.98 3.58 


LT1817CGN-ND Quad, High-Speed Op Amp 410 292 241 
LT1817CGN#PBF-ND Quad, High-Speed Op Amp* NEW! 16-SSOP 3.00 2.14 1.76 
LT1817CS-ND Quad, High-Speed Op Amp...... 14-SOIC 410 292 241 
LT1818CS5#TRMPBFCT-ND 400MHz, 9mA, Single Op Amp* SOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1818CS5#TRMPBFTR-ND 400MHz, 9mA, Single Op Amp* .. SOT-23-5 590.00/500 

LT1818CS8#PBF-ND 400MHz, 9mA, Single Op Amp* NI 8-SOIC 1.90 1.35 1.11 
LT1819CS8#PBF-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Amp*......... 8-SOIC 3.20 2.28 1.88 
LT1880CS5#TRMPBFCT-ND Picoamp-In, Rail-to-Rail Output Op Amp TSOT-23-5 431 385 3.47 
LT1880CS5#TRMPBFTR-ND Picoamp-In, Rail-to-Rail Output Op Amp TSOT-23-5 1085.00/500 

LT18801S5#TRMCT-ND Picoamp-In, R/R Output Op Amp, Ind. Te TSOT-23-5 515 460 4.14 
LT18801S5#TRMPBFCT-ND Picoamp-In, R/R Output Op Amp, Ind. Temp.*.... TSOT-23-5 5.15 4.60 4.14 
LT18801S5#TRMPBFTR-ND Picoamp-In, R/R Output Op Amp, Ind. Temp.*.... TSOT-23-5 1260.00/500 


LT1881A1S8#PBF-ND 
LT1882CS#PBF-ND 
LT1884ACS8#PBF-ND 
LT1884CS8#PBF-ND 


Dual, Picoamp-In, Rail-to-Rail Output Op Amp*. 
Quad, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* NEW! 
Dual, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* NEW!. 
Dual, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* NEW!. 


913 6.06 4.57 
10.38 6.89 5.20 
788 5.23 3.95 
6.75 3.82 2.90 


LT6233CS6-10#TRMPBFCT-ND 
LT6233CS6-10#TRMPBFTR-ND 
LT6234CS8-ND 
LT6234CS8#PBF-ND 
LT6235CGN#PBF-ND 


Single 375MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp 
Single 375MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp*... 
Dual 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.2mA Op Amp 
Dual 60MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* 
Quad 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.2mA 
Op Amp* NEW!.... 


445 3.98 3.58 
1140.00/500 

488 3.48 2.87 

488 3.48 2.87 


8.25 5.89 4.85 


LT18851S#PBF-ND 
LT1970CFE#PBF-ND 
LT19701FE#PBF-ND 
LT2078AIS8-ND 
LT2078A1S8#PBF-ND 


Quad, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* NEW: 
500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit* 
500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit* 
Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature... 
Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 


11.88 7.89 5.95 

9.88 6.56 5.65 
11.38 7.56 6.50 
12.30 8.17 6.40 
12.30 8.17 6.40 


LT6300CGN-ND 
LT6300IGN#PBF-ND 
LT6301CFE-ND 
LT6301IFE-ND 
LT6550CMS#PBF-ND 


500mA, 200MHz xDSL Line Driver. 
500mA, 200MHz xDSL Line Driver* . 
Dual 500mA Differential xDSL Line Driver. 
Dual 500mA Differential xDSL Line Driver. 
3.3V, Triple Video Amplifier* . 


.28-TSSOP 
.28-TSSOP 
10-MSOP 


5.88 3.91 3.35 
7.00 465 4.00 
12.38 8.25 7.05 
15.63 10.38 8.90 
3.58 2.50 2.10 


LT2078CS8-ND 
LT2078CS8#PBF-ND 
LT20781S8#PBF-ND 
LT2079AIS#PBF-ND 
LT2079CS#PBF-ND 


Dual Micropower Op Amp. 
Dual Micropower Op Amp* .. 
Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 
Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 
Quad Micropower Op Amp* 


7.00 465 3.65 
7.00 465 3.65 
9.30 6.18 4.85 
19.75 13.12 10.95 
11.13 7.39 6.15 


LT6550IMS#PBF-ND 
LT6551CMS-ND 
LT6551CMS#PBF-ND 
LT6552CDD-ND 
LT6553CGN#PBF-ND 


3.3V, Triple Video Amplifier* . 
3.3V, Quad Video Amplifier 
3.3V, Quad Video Amplifier’ 
3.3V Single Supply Video Difference Amp. 
650MHz Gain of 2 Triple Video Amp* NE! 


438 3.20 2.65 
3.98 280 2.35 
3.98 2.80 2.35 
2.63 1.85 1.55 
5.00 3.32 2.65 


LT20791S#PBF-ND 
LT2178AIS8-ND 
LT2178CS8-ND 
LT2178CS8#PBF-ND 
LT21781S8#PBF-ND 


Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature 
Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperatur 
Dual Micropower Op Amp. 

Dual Micropower Op Amp* .. 
Dual Micropower Op Amp, Ind. pi 


14.25 947 7.90 
975 648 5.10 
7.00 4.65 3.85 
7.00 465 3.85 
775 5.15 4.05 


LT6554CGN#PBF-ND 
LT6555CGN#PBF-ND 
LT6555CUF#PBF-ND 
LT6556CGN#PBF-ND 
LT6557CDHC#PBF-ND 


650MHz Gain of 1 Triple Video Buffer* NEW! 
650MHz Gain of 2 Triple Video 2:1 Mux* NE! 
650MHz Gain of 2 Triple Video 2:1 Mux* NEW! 
750MHz Gain of 1 Triple Video 2:1 Mux* NEWE..24-SSOP 
High Speed Triple Video Amp, Fixed Gain of 2 

with Input Bias Control* NEW‘... 


5.00 3.32 2.65 
5.50 3.90 3.25 
5.50 3.90 3.25 
5.50 3.90 3.25 


5.00 3.57 2.94 


LT2179ACS#PBF-ND 


Quad Micropower Op Amp* NEWS... .14-SOIC 


18.00 11.96 9.95 


LT6557CGN#PBF-ND 
LT6558CGN#PBF-ND 
LT6559CUD#PBF-ND 


High Speed Triple Video Amp, Fixed Gain of 2 
with Input Bias Control* NEWS... 
High Speed Triple Video Amp, Fixed Gain of 1 
with Input Bias Control* NEW!. 
5V Single Supply Triple Video Amp 


5.00 3.57 2.94 


5.00 3.57 2.94 
190 136 1.12 


LT6001CDD#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW!.10-DFN 2.50 1.79 1.47 
LT6002CGN#PBF-ND Quad Precision Rail-to-Rail I/O Op Amp* NEW!....16-SSOP 4.00 2.86 2.35 
LT6004CDD#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE! 220 1.57 1.30 
LT6004IDD#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 238 1.69 1.40 
LT6004IMS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEI 238 1.69 1.40 
LT6005CDHC#PBF-ND Quad Precision R/R In/Out Op Amp* NEW! 238 1.69 1.40 


LT6005CGN#PBF-ND 
LT6010CDD#PBF-ND 
LT6010CS8#PBF-ND 


Quad Precision R/R In/Out Op Amp* NEW! 
Prec. R/R Output Op Amp with Shutdown* NE! 
Prec. R/R Output Op Amp with Shutdown* NE! 


3.50 249 3.50 
260 1.73 1.45 
2.20 1.47 1.25 


LTC1047CSW#PBF-ND 
LTC1049CN8-ND 
LTC1049CN8#PBF-ND 
LTC1049CS8-ND 


Dual Chopper-Stabilized Op Amp*........ 
Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 
Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* .. 
Chopper-Stabilized Op Amp 

with Internal Caps 


10.25 6.85 5.45 
430 286 2.25 
430 286 2.25 


5.40 3.59 2.80 


LT6011CS8#PBF-ND 
LT6012ACS#PBF-ND 
LT6012CS-ND 
LT6012CS#PBF-ND 
LT6013ACS8#PBF-ND 


Dual Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* .. 
Quad Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* . 
Quad Precision Rail-to-Rail Output Op Amp 
Quad Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* . 
Single Precision R/R Output Op Amp* NEW! 


3.30 2.36 1.94 
663 4.73 3.90 
5.88 4.20 3.46 
5.88 4.20 3.46 
3.25 2.16 1.80 


LTC1049CS8#PBF-ND 
LTC1050ACN8-ND 
LTC1050ACN8#PBF-ND 
LTC1050CN8#PBF-ND 
LTC1050CS8-ND 


Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* .. 
Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 
Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* .. 
Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* .. 
Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps.. 


5.40 3.59 2.80 
7.50 498 3.95 
7.50 4.98 3.95 
430 286 2.25 
5.40 3.59 2.80 


LT6013CS8#PBF-ND 
LT6014ACS8#PBF-ND 
LT6100CDD#PBF-ND 
LT6100CMS8#PBF-ND 
LT6105CMS8#PBF-ND 


Single Precision R/R Output Op Amp* NEW! 

Dual Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* NEI 
Precision High Side Current Sense Amp* NEW! 
Precision High Side Current Sense Amp* NEW! 
Precision Current Sense Amp* NEW!... 


2.20 1.47 1.25 
438 3.13 2.57 
2.35 1.69 1.39 
2.35 1.69 1.39 
210 1.40 1.15 


LTC1050CS8#PBF-ND 
LTC1051CN8-ND 
LTC1051CN8#PBF-ND 
LTC1051CSW#PBF-ND 
LTC1052CN-ND 


Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps® .. 
Dual Chopper-Stabilized Op Amp... 
Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 
Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 
Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp. 


5.40 3.59 2.80 
810 5.38 4.25 
810 5.38 4.25 
9.60 6.38 4.95 
8.90 5.91 4.65 


LT6106CS5#TRMPBFCT-ND 
LT6106CS5#TRMPBFTR-ND 
LT6106HS5#TRMPBFCT-ND 
LT6106HS5#TRMPBFTR-ND 
LT6200CS6#TRMPBFCT-ND 


36V High Side Current Sense Amp* 
36V High Side Current Sense Amp* 
36V High Side Current Sense Amp* - TSOT-23-5 
36V High Side Current Sense Amp* . TSOT-23-5 
165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp*............ SOT-23-6 


. TSOT-23-5 
. TSOT-23-5 


1:96) 1:25 71.58; 
485.00/500 

2.24 2.00 1.80 
555.00/500 

515 4.60 4.14 


LTC1052CN#PBF-ND 
LTC1052CN8#PBF-ND 
LTC1053CN#PBF-ND 


Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp*.. 
Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* 
Quad Chopper-Stabilized Op Amp* 


8.90 5.91 4.65 
8.20 5.45 4.30 
13.50 9.00 7.80 


LTC1053CSW-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp... 18-SOIC 16.13 10.75 8.85 
LTC1053CSW#PBF-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp* 18-SOIC 16.13 10.75 8.85 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1104 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A J LINEAR Digi@Reel” AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description al 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1150CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... 740 4.92 3.85 LTC6101HVAHS5#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* ..... TSOT-23-5 1395.00/500 
LTC1150CN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 740 4.92 3.85 LTC6101HVAISS#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp*..... TSOT-23-5 4.82 4.30 3.87 
LTC1150CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 8.80 5.85 4.55 LTC6101HVAISS#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* ..... TSOT-23-5 1240.00/500 
LTC1150CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 8.80 5.85 4.55 LTC6102CDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* . 345 244 2.02 
LTC1151CN8-ND Dual, Zero-Drift Op Amp. 11.60 7.71 5.95 LTC6102CMS8#PBF-ND. Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 3.45 244 2.02 
LTC1151CN8#PBF-ND Dual, Zero-Drift Op Amp*. 11.60 7.71 5.95 LTC6102HDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* . 455 3.24 268 
LTC1151CSW#PBF-ND Dual, Zero-Drift Op Amp*..... 13.50 8.97 6.95 LTC6102HMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 455 3.24 268 
eee BEND He ete tee ze en oF aw eG Ae ae LTC6102HVCDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 415 293 2.42 
i hips bent . patil H ‘ 5 LTC6102HVCMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 415 293 2.42 
ETGI1S26S8#PB END, Rall-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp 610485) 3:50 LTC6102HVHDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* . 5.45 3.89 3.21 
CNET TT Raton Op Amp, Sama cene LTC6{02HVHMS8APBF-ND | Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 545 3.89 3.21 
LTC1250CN8#PBF-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp*. -Dip 550 370 290 EnCana ral Precision Zero Drift Current Sense Amp? . Ais Beil 26 
LT¢1250CS8#PBF-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* 625 420 330 LTC6102HVIMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 478 341 281 
TRGPUSOGESEREMIRERC OM Gy arr DHL OR Anne eAMps Bo GEA Bee LTC6102IDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 3.98 2.83 2.34 
LTC2050CS5#TRMPBFTR-ND BV, Zero-Drift a Ai ee “TS0T-235 - $50.00/500 LTC6102IMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 3.98 2.83 2.34 
Ra Be TREAD ave aers nd Op Ais "T801.23.8 MEH OIMDies mole LTC6240CS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* .. 165 121 1.00 
LTC2050HSS4TRMPBFCT-NO | 6V' Zero-Drift Op Amp* “T80T-235 319 285 257 LTC6240HS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* 185 135 1.12 
LTC2050HSS4TRMPBFTR-ND | 6V. Zero-Drift Op Amp* “TS0T-23-5 -—-—«712.50/500 LTC6240HVCS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp 3.08 219 1.81 
LTC2050HSGéTRMCT-ND BV, Zero-Drift Op Amp “"80T-23-6 347 3410 279 LTC6240HVHS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp 3.38 2.41 1.99 
LTC2050HSG#TRMPBFCT-ND | GV. Zero-Drift Op Amp* S0T-23-6 3.47 3.10 2.79 LTC6240HVIS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp, 
LTC2050HVCS54TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . "TSOT-23-5 3.58 3.20 288 Ind. Temp. 3.38 2.41 1.99 
LTC2050HVCS54TRMTR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . .TSOT-23-5 800.00/500 LTC62401S8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp, 
LTC2050HVCS54TRMPBFCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5 3.58 3.20 288 Ind. Temp.*.. . 1.90 1.35 1.12 
LTC2050HVCS5#TRMPBFTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* . TSOT-23-5 800.00/500 LTC6400CUD-14#PBF-ND High Speed Oi pints vies Signals from Save cea 
LTC2050HVCS6#TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 3.86 3.45 3.11 DC to Hz 5 : . 
LTC2050HVCS64TRMPBFCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 3.86 3.45 3.11 LTC6400CUD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Pr y 
LTC2050HVCS64TRMPBFTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 862.50/500 DC to 300MHZ*... a 640 4.57 3.76 
LTC2050HVCS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp .. 3.00 2.00 1.55 LTC6400IUD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVCS8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 3.00 2.00 1.55 DC to 300MHz* 7.35 5.26 4.33 
LTC2050HVCS8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp .. 4062.50/2,500 LTC6401CUD-14#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVHS64TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 4.28 3.83 3.45 DC to 140MHz* NEW!.. 2 590 4.21 3.47 
LTC2050HVIS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp.....8-SOIC 3.25 2.16 1.70 LTC6401CUD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVIS8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, DC to 140MH2*... ee 590 4.21 3.47 
Industrial Temperature*. 3.25 2.16 1.70 LTC64011UD-14#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVIS8TR-ND 72V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. . 7375.00/2,500 DC to 140MHz* NEW!.. sie 6.78 4.85 3.99 
LTC20501S8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 2.63 1.75 1.36 LTC64011UD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC20501S8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp 263 1.75 1.35 DC to 140MHz* 678 4.85 3.99 
LTC2051HMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 4.75 3.16 2.45 LTC6910-1CTS84TRMPBFCT-ND | Digitally Controlled PGA* 277 248 2.23 
LTG2051HVCDD#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp*... 575 4.11 3.38 LTC6910-1CTS84TRMPBFTR-ND| Digitally Controlled PGA* 765.00/500 
LTC2051HVHMS8-ND Dual Zero Drift Op Amp. 6.00 3.99 3.10 LTC6910-2CTS84TRMCT-ND Digitally Controlled PGA. 277 248 2.23 
LTC2051 HVHMS8#PBF-ND Dual Zero Drift Op Amp 6.00 3.99 3.10 LTC6910-2CTS84TRMPBFCT-ND| Digitally Controlled PGA* O77 2.48) 2:08 
LTC2051HVHS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 5.75 3.82 2.95 LTC6910-2CTS84TRMPBFTR-ND| Digitally Controlled PGA* 765.00/500 
LTC2051HVIMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 6.00 3.99 3.10 Diff ial A 
LTC2051HVIMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 6.00 3.99 3.10 ___Differential Amplifier 
LTC2052CGN#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*. 838 5.57 4.20 LT1187CN8-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp 6.50 3.67 2.95 
LTC2052CGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 10625.00/2,500 LT1187CS8-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp 613 4.08 3.45 
LTC2052CS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*. 775 515 3.90 LT1187CS8#PBF-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp* .. 6.13 4.08 3.45 
LTC2052CSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 10000.00/2,500 en sip pellets ea yee Beet pul 20 a8 ae 
LTC2052HS-ND Quad Zero-Drift Op Amp 8.38 5.57 4.45 d jjustable Gain Video Difference Amp d ! : 
LTC2052HS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*. 8.38 5.57 4.45 eee ‘6 poe en video paren pane ot3 ie ae 
LTC20521S#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*.. 8.38 5.57 4.20 | ijustable Gain Video Difference Amp . 3 .! 
LTC2052HVCGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 13437.50/2,500 LT11931S8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp 6.75 449 3.90 
LTC2052HVCS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*.. 963 640 4.82 LT1568CGN#PBF-ND Low Noise High Frequency Filter Building Bloc! 8.50 5.65 4.70 
LTC2052HVCSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp .14-SOIC 12343.75/2,500 LT1990ACS8#PBF-ND +250V MPU Precision Difference Amp* NEW! SOIC 3.90 2.59 2.15 
LTC2052HVHS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*.. .14-SOIC 10.50 6.98 5.75 LT1990CS8#PBF-ND +250V MPU Precision Difference Amp* NEW! SOIC = =2.70 1.80 1.50 
LTC2052HVIGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 16-SSOP 14218.75/2,500 LT1991ACDD#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* NEW!.......10-DFN 4.18 2.78 2.30 
LTC2052HVISTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. .14-SOIC 13437.50/2,500 LT1991ACMS#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* NEW!...10-MSOP 3.78 2.51 2.08 
LTC2052IGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 16-SSOP 11562.50/2,500 LT1991CMS#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* NEWS... 278 1.85 1.65 
LTC2054CS54TRMPBFCT-ND _| Single Zero-Drift Op Amp* .TSOT-23-5 2.49 2.23 2.01 LT1993CUD-2#PBF-ND 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC2054CS54TRMPBFIR-ND — | Single Zero-Drift Op Amp* -TSOT-23-5 585.00/500 Amp/ADC Driver*..... 588 4.20 3.45 
LTC2054HS5#TRMPBFCT-ND Single Zero-Drift Op Amp* -TSOT-23-5 2:94 263 2.37 LT1993CUD-4#PBF-ND 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC2054HSS#TRMPBFTR-ND | Single Zero-Drift Op Amp* . TSOT-23-5 685.00/500 Amp/ADC Driver*.... 5.88 4.20 3.45 
LTC2055CMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* .8-MSOP 3.20 2.29 1.88 LT1993CUD-10#PBF-ND 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC2055HMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp .8-MSOP 3.83 2.73 2.25 Amp/ADC Driver*... 588 420 3.45 
LTC2055HVCMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp*... 8-MSOP 4.00 2.86 2.35 LT19931UD-2#PBF-ND 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC4151CDD#PBF-ND High Voltage |2C Current/Voltage Monitor* NEW!.10-DFN 5.53 464 3.82 Amp/ADC Driver* 6.75 465 3.97 
LTC4151CDD-1#PBF-ND High Voltage !2C Current/Voltage Monitor* NEW!..10-DFN 5.53 464 3.82 L11993IUD-4#PBF-ND 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC4151CMS#PBF-ND High Voltage !2C Current/Volt. Monitor* NEW!...10-MSOP 5.53 4.64 3.82 Amp/ADC Driver*... 675 465 3.97 
LTC4151CMS-1#PBF-ND High Voltage I2C Current/Volt. Monitor* NEW!...10-MSOP 5.53 4.64 3.82 LT1993IUD-104PBF-ND 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC41511DD#PBF-ND High Voltage |2C Current/Voltage Monitor* NEW!..10-DFN 6.63 5.57 4.59 Amp/ADC Driver*.... 6.75 465 3.97 
LTC41511DD-1#PBF-ND High Voltage |2C Current/Voltage Monitor* NEW!..10-DFN 6.63 5.57 4.59 LT1994CDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Diff. In/Out 
LTC4151|MS#PBF-ND High Voltage !2C Current/Volt. Monitor* NEW!...10-MSOP 6.63 5.57 4.59 Amp/Driver*..... = 330 2.35 1.95 
LTC4151IMS-1#PBF-ND High Voltage !2C Current/Volt. Monitor* NEW!...10-MSOP 6.63 5.57 4.59 z f 
LTC6078ACMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 450 3.21 2.64 Heese EEND ee Pistarnonieuly Otsliyaat 380 270 225 
LTC6078AIMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp*. 5.18 3.69 3.04 LT1995CDD#PBF-ND 32MHz Gain Selectable Amp* NEW! 418 2.78 2.29 
LTC6078CDD#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 2:98) 2012175 LT1995CMS#PBF-ND 32MHz Gain Selectable Amp* NEW!.. 378 2.51 2.07 
ee re ti Ereisiol pu eae Wh yout an ae a Aes LT1996CMS#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* 2.78 1.85 1.65 
= recision; ual eet ull : d 3 L76402CUD-20#PBF-ND 300MHz Low Noise Diff. Amp/ADC Driver* NEW!..16-QFN 4.75 3.39 2.79 
LTC6078IMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 3.40 2.42 2.00 T6411 CUD#PBF-ND 850MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable 
LTC6079CDHC#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.05 3.60 2.97 Gain Amp* NEW: 475 339 279 
LTC6079CGN#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.05 3.60 2.97 LT6552CDD#PBF-ND 3.3V Sinale Suppl 263 185 155 
LTC6079IDHC#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 580 4.14 3.42 Ieee GREAT 3.3V Single Supply Video Difference Amp em eS lea 
LTC6079IGN#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 580 4.14 3.42 = 7 a 
an 4 LT6552IDD#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp 3.13 2.20 1.85 
LTC6081CDD#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* . 3.48 2.63 2.18 RELAIS SEND aay sh ielaey 
= 4 F ingle Supply Video Difference Amp 2.70 1.90 1.60 
LTC6081CMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* . 348 263 2.18 LT6600CS8-20#PBF-ND Very Low Noise, Diff, Amp and 20MHz 
LTC6081HMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* . 4.20 3.18 2.63 Lowpass Filter* 588 391 3.40 
LTC6081IDD#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* . 4.20 318 2.63 i 4 ‘se. Dif : ; ; 
LTC6081IMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* . 420 318 2.63 GOS ae eat prea a Amp and 20MHz an 2a aon 
LTC6082CDHC#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 595 4.49 3.71 : ae seein : : : 
—— LTC1992-1CMS8-ND Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Drive: 788 5.23 4.35 
PIGEOS2C GN REND) Preelsion, Quad CMOS F/R In/Out Amp* Ss Ge Al LTC1992-1CMS8#PBF-ND Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver* 788 523 435 
LTC6082HGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 7.20 5.45 4.50 i ye : Li i : ; 
LT¢6082IDHC#PBF-ND Precision’ Quad CMOS R/R In/Out Amp* 720 545 450 LTC1992-2CMS8#PBF-ND Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver* .. 7.88 5.23 4.35 
TectstO0j eaual bean : ; : LTC1992CMS8#PBF-ND Fully Differential In/Out Amp/Driver*..... 8-MSOP 3.30 2.80 2.15 
LTC6082IGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp 7.20 5.45 4.50 A ‘i s 
T¢6087CDD#PBF-ND Dual 14MH2 CMOS RIR In/Out Amp* 83 138 1414 LTC6400CUD-26#PBF-ND 1.8GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver 6-QFN 6.40 4.57 3.76 

- : : ; LTC64001UD-26#PBF-ND 1.8GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver 6-OFN 7.35 5.26 4.33 
ple cee de MS eae nD Dualit 4Miz CMOS F/R In/Out Amp eS ee LTC6401CUD-264PBF-ND 1/3GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver 6-OFN 5.90 421 3.47 
LTC6087HDD#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp 223 1.68 1.39 ties eee we E ; ; 

4 LTC64011UD-26#PBF-ND 1.3GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver 6-QFN 6.78 4.85 3.99 
LTC6087HMS8#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp 2.23 168 1.39 4 , : 

i LTC6406CUD#PBF-ND 3GHz, Low Noise, R/R In Diff. Amp/Driver 6-QFN 6.88 4.91 4.05 
LTC6088CDHC#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp 280 211 1.74 ROeIeaUllpY ASE) Behe icewinalcs. FR'IniDi AMIGA e-OFN AEE 
LTC6088CGN#PBF-ND Dual 14IMHz CMOS R/R In/Out Amp 280 211 1.74 i iz, Low Noise, R/R In Diff. Amp/Driver A 58 5. AT 
LTC6088HDHC#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp 340 256 2.12 LTC6421CUDC-20#PBF-ND Dual Matched 1.3GHz, Diff. Amp./ADC Driver, Processes 
LTC6088HGN#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp 3.40 256 2.12 Signals from DC to 140MHz* NEW... 1013 6.88 5.72 
LTC6101HVACS5#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp*..... TSOT-23-5 4.03 3.60 3.24 LTC6421IUDC-20#PBF-ND Dual Matched 1.3GHz, Diff. Amp./ADC Driver, Processes 
LTC6101HVACS5#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* ..... TSOT-23-5 1030.00/500 Signals from DC to 140MHz* NEW... 11.68 7.92 6.59 
LTC6101HVAHSS#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp*.....TSOT-23-5 5.40 4.83 4.35 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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f J LINEAR D Re AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. dl 25 100 
Instrumentation Amplifier 
LT1101ACN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp* . 13.20 877 695 
LT1101AIN8#PBF-ND Prec. MPU Single Instrument Amp, Ind. Temp.* 16.70 11.09 8.70 
LT1101CN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp 950 6.31 4.95 
LT1101CN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp* . 950 631 4.95 
LT11011N8-ND Prec. MPU Single Instrumentation Amp, Ind. Temp. 11.90 7.91 6.25 
LT11011N8#PBF-ND Prec. MPU Single Instrumentation Amp, Ind. Temp? 11.90 7.91 625 
LT1101SW#PBF-ND Precision MPU Single Instrumentation Amp*. 11.40 7.57 5.95 
LT1102CN8-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input 8.75 5.83 4.95 
LT1102CN8#PBF-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input*. 8.75 5.83 4.95 
LT1167ACS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .. ihe weeeh Sis) 
LT1167ACS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* ATES IES OP SIZ 
LT1167AIS8-ND Programmable Precision Instrumentation Am 12.75 847 6.65 
LT1167AIS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 12.75 847 6.65 
LT1167CN8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 6.38 4.24 3.30 
LT1167CS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 6.38 4.24 3.30 
LT11671S8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp*.... 7.38 4.90 3.85 
LT1168ACS8#PBF-ND Programmable Prec. Instrumentation Amp* NEW!..8-SOIC 12.38 822 6.35 
LT1168CS8#PBF-ND Programmable Prec. Instrumentation Amp* NEW!..8-SOIC 7.63 5.07 3.95 
LT1789CS8-1#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp*...8-SOIC 6.38 4.24 3.30 
LT1789CS8-10#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp*...8-SOIC_ 6.38 = 4.55 3.75 
LT17891S8-1#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp*... 8- SOIC 7.38 4.90 3.85 
LT1920CN8#PBF-ND Precision Instrumentation Amplifier* 6125) 74.15) 93:25) 
LT1920CS8#PBF-ND Precision Instrumentation Amplifier i250 Aus si25 
LTC1100CN8#PBF-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp* 12.30 817 6.45 
LTC1100CSW-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp. 14.20 9.43 7.40 
LTC1100CSW#PBF-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp* 14.20 9.43 7.40 
LTC2053CMS8#PBF-ND Prec. R-R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp* .. 6.38 4.24 3.30 
LTC2053IMS8#PBF-ND Prec. R-R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp* . 7.38 4.90 3.85 
LTC6800HMS8#PBF-ND Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp* SHOW 22535) 
Comparator 

LT319AN#PBF-ND Dual Comparator* ..... i 1085225195 
LT1011ACN8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator’ 8-Dip 550 3.66 2.85 
LT1011AIS8-ND 5V Precision Voltage Comparator 8-SOIC 5.90 3.92 315 
LT1011AIS8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator: 8-SOIC 5.90 3.92 315 
LT1011CN8-ND 5V Precision Voltage Comparator -Dip 260 173 1.40 
LT1011CN8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator: -Dip 260 1.73 1.40 
LT1011CS8-ND 5V Precision Voltage Comparator SOIC S202 1she ter) 
LT1011CS8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator’ 320° 2131.70 
LT1016CN8-ND High-Speed, 10nS Comparator 5.50 3.67 2.95 
LT1016CN8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator 5.50 3.67 2.95 
LT1016CS8-ND High-Speed, 10nS Comparator 6.13 4.08 3.20 
LT1016CS8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator* i 6.13 4.08 3.20 
LT1017CN8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30yA Supply Curren’ i 4.00 266 2.10 
LT1017CS8-ND MPU Dual Comparator, 30HA Supply Current .. 8-SOIC 440 2.93 2.30 
LT1017CS8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30yA Supply Current* 8-SOIC 4.40 293 2.30 
L110171S8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30A Supply Current* 8-SOIC 5.30 352 275 
L11018CN8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current*. i 3.80 2.53 1.95 
LT1018CS8-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current 420 279 220 
LT1018CS8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current. 420 279 220 
LT1116CN8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparato 8-Dip 6.70 445 3.50 
LT1116CN8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* -Dip 6.70 445 3.50 
LT1116CS8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator .. 7.20 4.79 3.75 
LT1116CS8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* 7.20 479 3.75 
LT1394CS8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator* . §.13 3.41 2.65 
LT13941S8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp.*. Dp ene-e2. 2-90, 
LT1671CS8#PBF-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator* S502 2380 
LT1711CMS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 438 2.91 2.50 
LT1711CMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator: 4.38 2.91 2.50 
LT17111MS8#PBF-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp. 475 316 2.65 
LT1712CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NE! 6.88 4.57 3.55 
LT1713IMS8#PBF-ND Single Low Power, R/R In/Out Comparator* 4.38 2.91 2.35 
LT1714CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator*..... 6.63 440 3.32 
LT17141GN#PBF-ND Dual R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.*. 7.13 4.74 3.57 
LT1715CMS-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.88 4.57 3.65 
LT1715CMS#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* .. 6.88 4.57 3.65 
LT1716CS5#TRMPBFCT-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator*..... TSOT-23-5 249 2.23 2.01 
LT1716CS5#TRMPBFTR-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator*..... TSOT-23-5 640.00/500 

LT1716HS5#TRMPBFCT-ND. 44V, Micropower Precision R/R Comparator*..... TSOT-23-5 2.91 2.60 2.34 
LT1716HS5#TRMPBFTR-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator*..... TSOT-23-5 765.00/500 

LT17161S5#TRMCT-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator....... TSOT-23-5 2.91 260 2.34 
LT17161S54TRMTR-ND. 44V, Micropower Precision R/R Comparator ....... TSOT-23-5 765.00/500 

LT17161S5#TRMPBFCT-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator* 2.91 260 2.34 
LT17161S5#TRMPBFTR-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator* 765.00/500 

LT1719CS6#TRMPBFCT-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* .. 3.47 3.10 2.79 
LT1719CS6#TRMPBFTR-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* .. 810.00/500 

LT1719CS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 4.00 266 2.10 
LT1719CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator 4.00 266 2.10 
LT17191S6#TRMPBFCT-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* .. 3.89 348 3.13 
LT17191S6#TRMPBFTR-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp. 885.00/500 

LT1720CMS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.50 4.32 3.45 
LT1720CMS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* .. 6.50 432 3.45 
LT1720CS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.00 3.99 3.00 
LT1720CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* .. 6.00 3.99 3.00 
LT17201S8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. 7.00 4.65 3.50 
LT17201S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 7.00 4.65 3.50 
L11721CGN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 9.38 6.23 5.00 
LT1721CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 9.00 598 4.80 
LT6700CS6-1#TRMCT-ND Micropower, Low Voltage, Dual Compa i S105) 2:78) 12:46 
LT6700CS6-1#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-1#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 840.00/500 

LT6700CS6-2#TRMCT-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparato: . TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 840.00/500 

LT6700CS6-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT6700CS6-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 840.00/500 

LT6703CDC-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* .. 1.79 1.60 1.44 
LT6703CDC-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator: 440.00/500 

LT6703CDC-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator’ 1.79 1.60 1.44 
LT6703CDC-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator: 440.00/500 

LT6703HDC-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator 2.16 1.93 1.74 
LT6703HDC-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator: 540.00/500 

LT6703HDC-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator: 216 1.93 1.74 
LT6703HDC-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator 540.00/500 

LT67031DC-2#TRMPBFCT-ND Micropower, Low Voltage Comparator 1.99 1.78 1.60 
LT6703IDC-2#TRMPBFTR-ND Micropower, Low Voltage Comparator* .. 495.00/500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LT6703IDC-3#TRMPBFCT-ND Micropower, Low Voltage Comparator* 1.99 1.78 1.60 
LT6703IDC-3#TRMPBFTR-ND Micropower, Low Voltage Comparator* 495.00/500 
LTC1040CN#PBF-ND Dual Micropower Comparator* 3.88 2.58 2.20 
LTC1042CN8#PBF-ND CMOS Window Comparator*. 3.38 2.25 1.90 
LTC1440CMS8-ND Ultra Low Power Single Comparator. 313 2.15 1.70 
LTC1440CMS8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator* ie ake 
LTC1440CN8-ND. Ultra Low Power Single Comparator. 2 Dp Come EOU 
LTC1440CN8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator* ils 66 iso 
LTC1440CS8-ND Ultra Low Power Single Comparator. 2.75 1.85 1.50 
LTC1440CS8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator* Pati ek Sse) 
LTC1440IN8-ND Ultra Low Power Single Comparator, Ind. Temp. O25 2-20 leZ 
LTC14401S8-ND Ultra Low Power Single Comparator, Ind. Temp. . Gee et) ile 
LTC14401S8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator, Ind. Temp* 325) 2:20) E75) 
LTC1441CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator. 3.38 2.25 1.85 
LTC1441CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator* . 080) 2:250 185) 
LTC14411S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. Tem| 4.00 2.66 2.20 
LTC14411S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. Temp* 400 266 2.20 
LTC1442CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator* . 413 274 2.25 
LTC14421S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. 4.88 3.24 2.70 
LTC1443CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator... 475 316 2.50 
LTC1443CN#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. ATS ORSME M250: 
LTC14431N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. 5:50) (3!66) 73/05 
LTC14431S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. 5:50) 13160) 3:05) 
LTC1444CN-ND Ultra Low Power Quad Comparator... 475 316 2.50 
LTC1444CS#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator* 475 316 2.50 
LTC14441N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. 5.50 3.66 3.05 
LTC14441S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. 5.50 3.66 3.05 
LTC14451N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. 5.50 3.66 3.05 
LTC14451S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. 5.50 3.66 3.05 
LTC1540CDD-ND Nanopower Comparator with Reference 3163, 259) 2513) 
LTC1540CMS8-ND Nanopower Comparator with Reference 3.38 2.25 1.85 
LTC1540CMS8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference . 3.38 2.25 1.85 
LTC1540CS8-ND Nanopower Comparator with Reference 3.00 2.00 1.65 
LTC1540CS8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference* . 3.00 2.00 1.65 
LTC15401S8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference* 3.50 2.33 1.90 
LTC1542CS8-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference 2.40 1.70 1.50 
LTC1542CS8#PBF-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference* . 2.40 1.70 1.50 
LTC1842CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference*..8-SOIC 288 1.91 1.50 
LTC1843CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference....8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
LTC1843CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference*..8-SOIC 288 1.91 1.50 
LTC18431S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference*..8-SOIC 3.38 2.25 1.75 
LTC1998CS6#TRMPBFCT-ND Programmable Low Battery Voltage Detector*......SOT-23-6 249 2.23 2.01 
LTC1998CS6#TRMPBFTR-ND Programmable Low Battery Voltage Detector* ...... SOT-23-6 585.00/500 
y ) Atl au FILTERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg al 25 100 
LT6600CS8-10#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low 
Pass Filter* .. 5.88 3.91 3.40 
LT6600CS8-20-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 20MHz Low 
Pass Filter. 5.88 3.91 3.40 
LT66001S8-10#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low 
Pass Filter* .. 6.75 449 3.90 
LTC1059CN-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Bloc! CK eae) 
LTC1059CN#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block*...14-Dip 5.63 3.75 3.25 
LTC1059CS#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter 
Building Block* 14-SOIC 625 4.20 3.40 
LTC1060ACN#PBF-ND Dual Switched-Cap .-20-Dip 15.30 10.16 8.00 
LTC1060CN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* ...20-Dip 7.40 4.92 3.90 
LTC1060CSW-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block...20-SOIC + 810 5.38 4.25 
LTC1060CSW#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter 
Building Block* .... 20" Bale 8.10 5.38 4.25 
LTC1062CN8-ND 5th Order Lowpass Filter 6.13 410 3.30 
LTC1062CN8#PBF-ND 5th Order Lowpass Filter* . 6.13 410 3.30 
LTC1062CSW#PBF-ND 5th Order Lowpass Filter* . 6.25 420 3.55 
LTC1063CN8#PBF-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass 
Butterworth Filter* ...... 11-00) 7.8) 15:75 
LTC1063CSW-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass 
Butterworth Filter 11.80 7.84 6.15 
LTC1063CSW#PBF-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass 
Butterworth Filter* ...... 11.80 7.84 6.15 
LTC1064-1CN-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filte 22.50 15.00 12.90 
LTC1064-1CN#PBF-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter* ..14-Dip 22.50 15.00 12.90 
LTC1064-2CN#PBF-ND 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter*.....14-Dip 20.00 13.35 11.25 
LTC1064-2CSW#PBF-ND 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter*..16-SOIC 27.50 18.35 15.50 
LTC1064-3CSW-ND 8th Order, High Freq. Linear Phase Lowpass Filter..16-SOIC 20.00 13.35 11.30 
LTC1064-3CSW#PBF-ND 8th Order, High Freq. Linear Phase 
Lowpass Filter* .... ..16-SOIC 20.00 13.35 11.30 
LTC1064-4CSW#PBF-ND 8th Order, Clock Sweepable Cauer 
Lowpass Filter* .... 31.25 20.85 17.65 
LTC1064CN-ND Quad, Universal Filter Building Block. 15.00 10.00 8.40 
LTC1064CN#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block 15.00 10.00 8.40 
LTC1064CSW#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block* .. 18.00 12.00 9.55 
LTC1065CN8#PBF-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* 10.00 6.70 5.75 
LTC1065CSW#PBF-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* AOS) 715) 65) 
LTC1066-1CSW#PBF-ND 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter* 32.50 21.65 17.50 
LTC1068-25CG-ND Quad Universal Filter Building Block 12.38 8.22 6.60 
LTC1068-501G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp.*..28-SSOP 13.50 8.97 7.15 
LTC1068-200CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 12.38 8.22 6.60 
LTC1068-2001G-ND Quad Universal Filter Building Block, 13.50 8:97 7:15 
LTC1068-2001G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, ind. Temp.*..28-SSOP 13.50 8.97 7.15 
LTC1068CG-ND Quad Universal Filter Building Block... 12.38 8.22 6.60 
LTC1068CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 12.38 8.22 6.60 
LTC1068CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 12.00 7.97 6.40 
LTC10681G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* AS SOMES 97 715; 
LTC1068IN-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp. ASETS IES I7206195, 
LTC1068IN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* 13.13 8.72 6.95 
LTC1069-11S8#PBF-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter* 10.25 6.81 5.45 
LTC1069-6CS8-ND 8th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter. 938 6.25 5.00 
LTC1069-6CS8#PBF-ND 8th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter* 938 6.25 5.00 
LTC1069-7CS8#PBF-ND 8th Order Linear Phase Lowpass Filter* 9.38 6.23 5.00 
LTC1164-5CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter .. 20.00 13.35 11.25 
LTC1164-7CSW#PBF-ND 8th Order, LP, Lowpass Filter, Linear Phase* 27.50 18.35 15.50 
LTC1164CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 15.00 10.00 8.40 
LTC1164CSW-ND Quad Universal Filter Building Block... 18.00 12.00 9.55 
* RoHS Compliant (Continued) 
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FILTERS (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
‘l 25 100 


LT1085CT-12#PBF-ND 
LT1085IM-3.6-ND 
LT1086CM#PBF-ND 
LT1086CM-3.3-ND 
LT1086CM-3.3#PBF-ND 


Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator* 
Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator... 
Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator: 
Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 
Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator*.. 


675 449 3.70 
10.25 6.81 5.13 
4.25 283 2.30 
4.25 2.83 2.30 
4.25 2.83 2.30 


LT1086CT-ND 
LT1086CT#PBF-ND 
LT1086CT-3.3-ND 
LT1086CT-3.3#PBF-ND 
LT1086CT-5#PBF-ND 


Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator 
Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator* 
Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 
Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator*.. 
Fixed 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator* 


4.00 266 215 
4.00 266 2.15 
4.00 266 2.15 
4.00 266 215 
4.00 266 2.15 


LT1086CT-12#PBF-ND 
LT1086IM#PBF-ND 
LT1086IM-3.3#PBF-ND 
LT1105CN-ND 
LT1105CN#PBF-ND 


Fixed 12V, 1.5A LD O Voltage Regulator*.. 
Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator* 
Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator*.. 
Offline Switching Regulator. 

Offline Switching Regulator* . 


4.00 266 2.15 
488 3.24 2.55 
4.88 3.24 2.55 
7.63 5.08 4.05 
7.63 5.08 4.05 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
LTC1164CSW#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* .. 18.00 12.00 9.55 
LTC1560-1CS8#PBF-ND 5th Order, Cont. Time, Low Pass Elliptic Filter 8-SOIC 913 6.06 4.85 
LTC1562CG#PBF-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter*....20-SSOP 19.13 12.70 9.57 
LTC1562CG-2#PBF-ND 2V, Low Distortion Active RC Quad 

Universal Filter* 19.13 12.70 9.57 
LTC1563-2CGN-ND Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family. 413° 2.74 210 
LTC1563-2CGN#PBF-ND Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family* 413 2.74 2.10 
LTC1564CG#PBF-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 

and 4-Bit Programmable Gain Amp*. a 19.00 1262 9.50 
LTC15641G#PBF-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 

and 4-Bit Programmable Gain Amp*. en 21.88 14.53 10.94 
LTC1565-31CS8-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter..... 8.00 5.32 4.00 
LTC1565-31CS8#PBF-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter* 8.00 5.32 4.00 
LTC1565-311S8-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter. 9.25 6.15 463 
LTC1565-311S8#PBF-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter* 9.25 615 463 
LTC1569CS8-6#PBF-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* 11.50 7.64 5.90 
LTC1569CS8-7-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter . 12.25 8.14 6.30 
LTC1569CS8-7#PBF-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* 12.25 8.14 6.30 


LT1105CN8-ND 
LT1105CN8#PBF-ND 
LT1107CS8-ND 
LT1107CS8#PBF-ND 
LT1107CS8-5#PBF-ND 


Offline Switching Regulator. 
Offline Switching Regulator . 
Adjustable Output DC/DC Converte: 
Adjustable Output DC/DC Converter* 
Fixed 5V Output DC/DC Converter* 


713° 4.75 3.75 
713° 4.75 3.75 
4.38 2.91 2.40 
4.38 2.91 2.40 
513 3.42 2.90 


LT1107CS8-12#PBF-ND 
LT11071S8#PBF-ND 
LT1108CS8-ND 
LT1108CS8#PBF-ND 
LT1108CS8-5#PBF-ND 


Fixed 12V Output DC/DC Converter* 
Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. p. 

Micropower Adjustable Output DC/DC Converter. 
Micropower Adjustable Output DC/DC Converter* 
Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter* . 


5.13 3.42 2.90 
5.38 3.60 3.10 
513 3.42 2.90 
513 3.42 2.90 
513 3.42 2.90 


LT1109ACN8-12#PBF-ND 
LT1109CS8-12-ND 
LT1109CS8-12#PBF-ND 
LT1110CN8-12-ND 
LT1110CN8-12#PBF-ND 


Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 
Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter... 
Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 
Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter... 
Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 


4.70 313 2.45 
470 3.13 2.45 
4.70 313 2.45 
5.50 3.67 3.15 
5.50 3.67 3.15 


LT1110CS8-ND 
LT1110CS8#PBF-ND 
LT1110CS8-5-ND 


Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. 
Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 
Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter. 


6.38 425 3.60 
6.38 4.25 3.60 
6.38 4.25 3.60 


LT1111CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 460 3.06 2.40 
LT1111CN8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* . 4.60 3.06 2.40 
LT1111CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter... 460 3.06 2.40 


LT1111CS8-ND 
LT1111CS8#PBF-ND 
LT1111CS8-5-ND 
LT1111CS8-5#PBF-ND 


Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. 
Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 
Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter. 

Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* . 


5.30 352 2.80 
5.30 3.52 2.80 
5.30 352 2.80 
5.30 3.52 2.80 


LT11111S8-ND 
LT11111S8#PBF-ND 
LT1117CM-5-ND 
LT1117CM-5#PBF-ND 
LT1117CST-ND 


Adjustable Output Micropower DC/DC Converter....... 
Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 
Fixed 5V, 800mA LDO Regulator... 
Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* 
Adjustable, 800mA LDO Regulator. 


6.90 4.59 3.60 
6.90 459 3.60 
413 274 2.20 
413 2.74 2.20 
3.88 2.58 1.95 


LT1117CST#PBF-ND 
LT1117CST-2.85-ND 
LT1117CST-2.85#PBF-ND 
LT1117CST-3.3#PBF-ND 
LT1117CST-5-ND 


Adjustable, 800mA LDO Regulator . 
Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulato: 
Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator* 
Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator* . 
Fixed 5V, 800mA LDO Regulator... 


3:88 2158 1.95 
3.88 258 1.95 
3.88 258 1.95 
3.88 2.58 1.95 
3.88 2.58 1.95 


LT1117CST-5#PBF-ND 
LT1118CS8#PBF-ND 
LT1118CS8-2.5#PBF-ND 
LT1118CS8-2.85-ND 
LT1118CST-2.5-ND 


Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* 
Adjustable, 800mA LDO Reg. with 400mA Isin! 
Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* 
Fixed 2.85V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink 
Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink....... 


3.88 258 1.95 
5.50 3.66 2.95 
5.50 3.66 2.95 
510 339 2.75 
5.00 3.32 2.65 


LT1118CST-2.5#PBF-ND 
LT1118CST-5#PBF-ND 
LT1120ACN8-ND 
LT1120ACN8#PBF-ND 
LT1120ACS8-ND 


Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink*.... 
Fixed 5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* 

Micropower Reg. with Comparator and Shutdown. 
Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* 
Micropower Reg. with Comparator and Shutdown... 


5.00 3.32 2.65 
5.00 3.32 265 
5.10 3.39 2.60 
510 339 2.60 
5.90 3.92 3.15 


LT1120ACS8#PBF-ND 
LT1120CN8#PBF-ND 
LT1120CS8#PBF-ND 
LT1121ACS8#PBF-ND 
LT1121ACS8-5-ND 


Micropower Reg. with Comparator and Shutdown*.. 
Micropower Reg. with Comparator and Shutdown*..... 
Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* 
Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* 
5V Micropower LDO Regulator with Shutdown... 


5.90 3.92 3.15 
4.70 313 2.40 
5.50 3.66 2.80 
3.90 259 2.00 
3.90 259 2.00 


LT1121ACS8-5#PBF-ND 
LT1121AHVCS8#PBF-ND 
LT1121AHVIS8#PBF-ND 


LT1121AIS8#PBF-ND 


5V Micropower LDO Regulator with Shutdown* 

Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* 

Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown, 
Industrial Temperature* cio 

Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown, 
Industrial Temperature* .. 


3.90 259 2.00 
4.70 313 2.40 


5.50 366 2.81 
4.60 3.06 2.35 


LT1121A1S8-5#PBF-ND 


LT1121CN8#PBF-ND 
LT1121CN8-3.3#PBF-ND 
LT1121CN8-5#PBF-ND 


5V Micropower LDO Regulator with Shutdown, 
Industrial Temperature* aan 

Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* 

3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 

5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown*.. 


460 3.06 235 
3.00 2.00 1.55 
3.00 2.00 1.55 
3.00 2.00 1.55 


LT1121CS8#PBF-ND 
LT1121CS8-3.3#PBF-ND 
LT1121CS8-5-ND 
LT1121CS8-5#PBF-ND 
LT1121CST-3.3-ND 


Adjustable LDO Regulator with Shutdown* 
3.3V LDO Regulator with Shutdown* 
5V LDO Regulator with Shutdown.. 
5V LDO Regulator with Shutdown* 
3.3V LDO Regulator with Shutdow 


3.20 2.13 1.70 
3.20 213 1.70 
3.20 213 1.70 
3.20 2.13 1.70 
3.50 2.33 1.75 


LT1121CST-3.3#PBF-ND 
LT1121CST-5#PBF-ND 
LT11210Z-5#PBF-ND 
LT11211S8#PBF-ND 
LT11211S8-3.3#PBF-ND 


3.3V LDO Regulator with Shutdown 
5V LDO Regulator with Shutdown* .. 
5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown*.. 
Adjustable LDO Regulator with Shutdown 
3.3V LDO Regulator with Shutdown* 


3.50 2.33 1.75 
3.50 2.33 1.75 
2.60 1.73 1.35 
3.90 259 2.05 
3.90 2.59 2.05 


LT11211S8-5-ND 
LT11211S8-5#PBF-ND 
LT11211ST-3.3#PBF-ND 
LT11211ST-5#PBF-ND 
LT11211Z-5-ND 


5V LDO Regulator with Shutdown.. 
5V LDO Regulator with Shutdown* 
3.3V LDO Regulator with Shutdown* 
5V LDO Regulator with Shutdown* 
5V LDO Regulator with Shutdown.. 


3.90 259 2.05 
3.90 259 2.05 
413 274 210 
413 2.74 2.10 
3.10 2.06 1.60 


LT11211Z-5#PBF-ND 
LT1129CQ-ND 
LT1129CQ#PBF-ND 
LT1129CQ-3.3#PBF-ND 
LT1129CQ-5#PBF-ND 


5V LDO Regulator with Shutdown* 
Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdow 
Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown * 
3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 
5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*. 


3.10 2.06 1.60 
488 3.24 2.55 
488 3.24 2.55 
488 3.24 2.55 
4.88 3.24 2.55 


LT1129CS8#PBF-ND 
LT1129CS8-3.3-ND 
LT1129CS8-3.3#PBF-ND 
LT1129CS8-5#PBF-ND 
LT1129CST-3.3#PBF-ND. 


Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. 8-SOIC 
3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 
3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 
5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. 
3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 


475 347 2.55 
4.75 317 2.55 
475 317 2.55 
475 317 2.55 
4.50 2.99 2.35 


J J LIne at D Re POWER MANAGEME 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 

Regulators 
LT317AT#PBF-ND Adjustable Positive Voltage Regulator* ... 4.00 266 215 
LT1020CN-ND Micropower Volt. Regulator/Comparator, 2.5V Ref. 6.88 458 3.90 
LT1020CN#PBF-ND Micropower Volt. Reg./Comparator, 2.5V Ref.*... 6.88 458 3.90 
LT1020CSW-ND Micropower Volt. Reg./Comparator, 2.5V Ref.* 7.50 5.00 4.25 
LT1020CSW#PBF-ND Micropower Volt. Reg./Comparator, 2.5V Ref. 7.50 5.00 4.25 
LT1070CT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator: 10.88 7.23 5.65 
LT1070HVCT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator: 14.00 9.30 7.35 
LT1071CT-ND 2.5A High Power Switching Regulator . 8.88 5.90 4.75 
LT1071CT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator* 8.88 5.90 4.75 
LT1071HVCT-ND. 2.5A High Power Switching Regulator . 11.50 7.64 6.20 
LT1071HVCT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator* 11.50 7.64 6.20 
LT1072CN8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* ATO) 3:10) 42:45 
LT1072CS8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 5.80 3.86 3.00 
LT1072CT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 5.88 3.91 2.95 
LT1072HVCT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 7.63 5.07 3.85 
LT1072IN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator .. 6.60 439 3.45 
LT1073CN8-ND Adjustable DC/DC Converter. 550 3.67 315 
LT1073CN8#PBF-ND Adjustable DC/DC Converter* . §.50 3.67 3.15 
LT1073CN8-12-ND 12V Fixed DC/DC Converte: 550 3.67 315 
LT1073CS8-5-ND 5V Fixed DC/DC Converter. 6.38 4.25 3.60 
LT1073CS8-5#PBF-ND 5V Fixed DC/DC Converter*. 6.38 425 3.60 
LT1074CT-ND 5A Step-Down Switching Regulator .. 10.10 671 5.25 
LT1074CT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 10.10 671 5.25 
LT1074CT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 11.80 7.84 6.10 
LT1074HVCT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 15.20 10.10 7.90 
LT1074HVCT/7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator*... 16.80 11.16 8.75 
LT1074HVIT-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Tem, 20.50 13.62 10.65 
LT1074HVIT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.*.. TO-220-5 20.50 13.62 10.65 
LT1074HVIT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.*.. TO-220-7 21.60 14.35 11.20 
LT10741T-ND. 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp..... TO-220-5 13.70 9.10 7.10 
LT10741T#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.*.. TO-220-5 13.70 9.10 7.10 
LT10741T7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.*.. TO-220-7. 14.70 9.77 7.65 
LT1076CQ-ND 2A Step-Down Switching Regulator . 5-DD 7.75 5.15 4.00 
LT1076CQ#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 5-DD 7.75 515 4.00 
LT1076CQ-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator . fo) 5:15. 4:00 
LT1076CQ-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 7.75 5.15 4.00 
LT1076CR-ND 2A Step-Down Switching Regulator .. 8.38 5.57 4.35 
LT1076CR#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 8:38) 5/57 14:35 
LT1076CR-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 8.38 5.57 4.35 
LT1076CT-ND 2A Step-Down Switching Regulator. TO-220-5 6.75 449 3.50 
LT1076CT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* TO-220-5 675 4.49 3.50 
LT1076CT-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator. TO-220-5 675 4.49 3.50 
LT1076CT-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* TO-220-5 6.75 449 3.50 
LT1076CT7#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 7.75 5.15 4.00 
LT1076HVCR#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 14.38 9.55 7.65 
LT1076HVCT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* ANGST 26105 
LT1076HVCT-5#PBF-ND 2A Step-Down 5V Switching Regulator* .. 11.63 7.72 6.05 
LT1076HVIT-ND 2A Step-Down Switching Regulator .. 13.63 9.05 7.65 
LT1076HVIT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 13.63 9.05 7.65 
LT1076IT-ND. 2A Step-Down Switching Regulator. 9.13 6.06 5.05 
LT1076IT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 9.13 6.06 5.05 
LT1082CN8-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Reg. 8.13 542 4.60 
LT1082CN8#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Reg. 8.13 5.42 4.60 
LT1082CT#PBF-ND 1A High Volt., High Efficiency Switching Reg.* 9.63 640 5.35 
LT108210#PBF-ND 1A High Volage, High Efficiency Switching Reg.* 11.88 7.89 6.65 
LT1082IT#PBF-ND 1A High Volt., High Efficiency Switching Reg.* 11.13 7.39 6.20 
LT1083CP-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 14.70 9.77 7.70 
LT1083CP#PBF-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator. 14.70 9.77 7.70 
LT1083CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator* 14.70 9.77 7.70 
LT1084CP-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulato 9.13 6.06 5.00 
LT1084CP#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator* 9.13 6.06 5.00 
LT1084CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator 9.13 6.06 5.00 
LT1084CP-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulato 9.13 6.06 5.00 
LT1084CT-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulato 8.00 5.32 4.45 
LT1084CT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator: 8.00 5.32 4.45 
LT1084CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator. 6.00 5.32 4.45 
LT1084CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator 8.00 5.32 4.45 
LT1084CT-5#PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator*.. 8.00 5.32 4.45 
LT1084CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator*..... sig 8.00 5.32 4.45 
LT1084IT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp. 10.25 6.81 5.70 
LT1085CM-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator... 7.38 4.90 4.00 
LT1085CM#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* 7.38 4.90 4.00 
LT1085CM-3.3-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator. 7.38 4.90 4.00 
LT1085CM-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator 7.38 4.90 4.00 
LT1085CT-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator 6.75 449 3.70 
LT1085CT#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* 6.75 449 3.70 
LT1085CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator 6.75 449 3.70 
LT1085CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator. 6.50 435 3.70 
LT1085CT-5#PBF-ND Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator 6.75 449 3.70 
LT1085CT-12-ND Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulato 6.75 449 3.70 


LT1129CST-5#PBF-ND 
LT1129CT#PBF-ND 
LT1129CT-5#PBF-ND 
LT112910-ND 
LT11291Q#PBF-ND 


5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. 
Adj., 700mA LDO Regulator with Shutdown* 
5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.. 
Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 
Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown+.....5-DD 


450 2.99 2.35 
4.25 2.83 2.25 
4.25 2.83 2.25 
5.75 382 3.05 
5.75 3.82 3.05 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
L1112910-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*... 575 3.82 3.05 LT1308ACS8#PBF-ND Single High Current, Micropower 600kHz 
LT11291S8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown* 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 DC/DC Converter*... 650 432 3.50 
LT11291S8-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 LT1308BCS8#PBF-ND Single High Current, Micropower 600kHz 
LT11291S8-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 DC/DC Converter* 650 432 3.50 
LT11291S8-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 LT1308CS8-ND High Current, Low Power Single Cell 
LT11291ST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown -SOT-223 5.00 3.32 2.70 DC/DC Converter. 6.88 4.57 3.65 
LT11291ST-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.........S0T-223 5.00 3.32 2.70 5 : 7 
LT11291ST-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*......... SOT-223 5.00 3.32 270 Ene eS ely) SOUT wer single Gel/600ki2 GRY abe ate 
LT1170CQ#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator: 11.63 7.72 6.05 LT1310EMSE#PBF-ND 1.5A Boost DC/DC Converter with PLL 570 379 291 
LT1170CT#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Reg. 10.88 7.23 5.65 LT1316CMS8-ND Micro 5 ‘ i ; 
+ = or power Step-Up DC/DC Converter. §.38 3.57 2.95 
STON COs EE END pate sean vob High Efficiency, Pare LT1316CMS8#PBF-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 538 357 295 
Lrrvowvearnno | 5 00H, oh ots i cn, “cess | | HTRTERReareeADl nT || tisetor, ooh cum acne evar te an an 
iiereexm | HM oi ii Ab ”)6 6 ES ae 
Switching Regulator . 14.00 9.30 7.35 a " , H : 3 
LT117010-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 14.50 9.63 8.50 LT1317B1S8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter... 5.63 3.74 3.00 
LT11701Q#4PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 14.50 963 8.50 LT1317BIS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 5.63 3.74 3.00 
LT1171CQ#PBF-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 9.63 6.40 5.20 LT1317CMS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 488 3.24 2.55 
LT1171CT#PBF-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.*...... 8.88 5.90 4.75 L11317CS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DG Converter* 438 2.91 230 
LT1171HVCQ-ND 2.5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency LT1339CN#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* 9.13 6.10 5.20 
Switching Regulator .... 12.00 7.97 6.70 LT1339CSW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* 9.38 6.25 5.35 
LT1171HVCO#PBF-ND 2.5A, 100kHz, High Voltage, High Ef LT13391SW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* .. 11.25 7.50 6.45 
Switching Regulator* 12.00 7.97 6.70 LT1370CR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* 12.13 8.06 6.40 
LT1171HVCT#PBF-ND 2.5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency LT1370CT7-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Re 11.88 7.89 6.25 
Switching Regulator* . 11.50 7.64 6.20 LT1370CT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* 11.88 7.89 6.25 
L111711Q#PBF-ND 2.5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* 10.50 6.98 5.45 LT1370HVCR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 13.75 913 7.25 
LT1172CN8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* . 470 3.13 2.45 LT1370HVCT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.*....... 13.50 897 7.10 
LT1172CQ#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator*. 6.90 4.59 3.55 LT1370HVIR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator: 16.38 10.88 8.65 
LT1172CS8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.*. 5.80 3.86 3.00 LT1370IR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, 
LT1172CT-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.. 5.88 3.91 2.95 Induatrial Temperature. 14.50 9.63 7.65 
Pe ae — we ee Reg.*....10-220-5 5.88 3.91 2.95 L113701R#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, 
Hl -20A, Z, High Volt, high Efficiency Industiral Temperature* rE 9.63 7.65 
Switching Regulator ... 9.38 6.52 5.37 LT13710R-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 9.88 6.56 5.50 
ETWZ2HVCOmPBEND bree heat ltd High Efficiency Saanineaerean L71371CR#PBF-ND 5O0kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 9.88 656 5.50 
LT1172HVCT#PBE-ND 4.25A, 100kHz, High Voit, High Efficiency ‘ : 5 LT1371HVCR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator’ 10.50 698 5.85 
Switching Regulator. 7.63 5.07 3.85 LT13711R#PBF-ND ati a Efficiency, 3A Switching Regulator, ij a 
T1172 INGFPBF-ND 7.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator®...6-Dip 6.60 4.39 3.45 industrial Temperature ais ules sil (BD 
LT1173CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 4.60 3.08 2.40 PuisfecNesNo S00kHZ, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator - TOO 4165, 98170 
LT1173CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter . 4.60 3.08 2.40 EIS 720N8#PBEND) 500kHZ, High Effictancy, 1.5A Switching Reguiator* 700" 465.3170 
LT1173CN8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 4.60 3.06 2.40 L11372CS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 7.30 4.85 3.85 
LT1173CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 4.60 3.06 2.40 LT1372HVCS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 7.90 5.25 4.20 
LT1173CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter . 5.30 3.52 2.80 L113721S8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator, 
L11173CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 5.30 3.52 2.80 Industrial Temperature* 8.70 5.78 4.65 
LT1175CN8-ND. Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator... S100 eso2002:55) LT1373CN8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 7.00 465 3.70 
LT1175CN8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator*. MUN) eye GG) LT1373CN8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* 7.00 465 3.70 
LT1175CN8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 5.00 3.32 2.55 LT1373CS8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.».......... 8° 7.30 4.85 3.85 
171175CQ-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 640 4.25 3.25 LT1373HVCS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator .. 7.90 5.25 4.20 
LT1175CQ#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator*.. 6.40 4.25 3.25 LT1373HVCS8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.*......... 7.90 5.25 4.20 
LT1175CQ-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator*....... 640 425 3.25 LT13731S8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5 Switching Ee: 
LT1175CS8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator*. 5.80 3.86 3.00 Industrial Temperature* 8.70 5.78 4.65 
LT1175CS8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 5.80 3.86 3.00 L11374CFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switch. Reg.*. 910 605 4.64 
LT1175CST-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.20 346 2.80 LT1374CR-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator....7-DD 10.25 681 5.13 
L11175CT-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 610 4.06 3.15 LT1374CR#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator*..7-DD 10.25 681 5.13 
Aichi Azle AD Adjustable, 500mA Negative LDO Regulators. 6.10 4.06 3.15 LT1374CR-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator...... 10.25 681 5.13 
LTH1750T-S#PBEND 5V,500mA Negatve LDO Regulator pameemens | ee 5y, 50s. 4.58 Step-Down Swchng Roguator*.7-00 Aaa ay 
4 Z : 2 | j.. 5 iz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. *.. le i 7 
LT11751Q#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator*.. 8.20 545 4.30 L11374¢S8-5-ND ay 500kHz, 4.5A, sap Down Switening Raqulator, 938 6.23 4.70 
Eni ells ese) BV, 5O0mA Negative Low Dropout Regulator......801-223 5.70 3.79 3.10 LT1374CS8-54PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg... 9.38 6.23 4.70 
LT11751ST-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator* ........SOT-223 5.70 379 3.0 111374CS8-5SVNC-ND BV, 500KH oA 5A, Sync. Step-Down Switching Reg @-SOIC 9.38 623 470 
LT11751S8#PBF-ND Adjustable, 500A Negative LDO Regulator. 8-SOIC 7.60 5.05 3.90 ’ 2 FD OY. SEP -VOWN SWILCHING GG... é : < 
L71475188-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator BSolc 760 505 3.90 L11374CT7#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5, Step-Down Switching Reg.*...T0-220-7 10.00 6.64 5.00 
L71175188-54PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator B-S0IG 7.60 5.05 3.90 LE Se Canoe I) 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. . AC OOK oC 3.00 
eaveteni Adlistable, 1A Step-Down Switching: Reailat “Dio 563 375 3.20 L11374CT7-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 10.00 6.64 5.00 
Se ore OWN ow itcnng eguiato 1? ees Ss LT1374HVCFE-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.....16-TSSOP 10.00 6.64 5.10 
LT1176CN8#PBF-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator* -Dip 5.63 3.75 3.20 ys » 498, otep Mening Reg. -... A 
LT1176CN8-54PBF-ND 5V, 1A Step-Down Switching Regulator*....... “Dip 5.63 3.75 3.20 LT1374HVCFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.*..16-TSSOP 10.00 6.64 5.10 
LT1176CSW#PBF-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator*....20-SOIC__ 8.13 5.42 4.35 LT1374HVCS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.*......8-SOIC 10.38 6.89 5.20 
LT1176CSW-5#PBF-ND 5V, 1A Step-Down Switching Regulator* 813. 542 435 LT13741R#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.*.........7-DD 11.75 7.81 5.88 
LT1185CT#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator*.. 6.75 449 3.70 LT13741R-5#PBF-ND SV, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator*....7-DD 11.75 7.81 5.88 
LT1185|T#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* 9.00 5.98 4.90 LT1375CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.*....... 8-SOIC 6.50 4.32 3.40 
LT1268BCQ-ND 7.5A, 150kHz Switching Regulator... 13.00 8.64 7.25 LT1375CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A Step-Down Switching Reg.*.......... 8-SOIC 7.30 485 3.85 
LT1268CT#PBF-ND 7.5A, 150kHz Switching Regulator* 11.63 7.72 6.50 LT13751S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down, Switching Reg., 
LT1269CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator... TO-220-5 913 6.06 4.90 Industrial Temperature. (f5) 515) 14.10 
LT1269CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator*.. TO-220-5 913 6.06 4.90 LT13751S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down, Switching Reg., 
LT1270ACT-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Reg. 16.00 10.63 8.90 Industrial Temperature* 7:15) 515) 74510 
LT1270ACT#PBF-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Reg.*. 16.00 10.63 8.90 LT1376CN8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Regulator. 6.50 4.35 3.70 
LT1270CT#PBF-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Reg.* 10.88 7.23 5.65 LT1376CN8-54PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Regulator®... 650 4.35 3.70 
LT1271CQ-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator . 963 640 5.20 LT1376CS#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5, Step Down Switching 
LT1271CQ#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* 9.63 640 5.20 Regulator* .. 7.38 4.90 3.90 
in PT NDE a i inh Erie ney, power Suehing Regulator oa ax ae LT1376CS8-ND Adj., 500kHz, 1.5, Step-Down Switching Reg. 6.50 4.32 3.40 
- igh Efficiency, Power Switching Reg. *.... X i f A 
LT1300CN8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter*...8-Dip 5.00 3.33 2.60 eS ee He urge maa Era Be : See 
LT1300CS8#PBF-ND 3. ava, High Efficiency, Step- upp DC/DC ee Lrrg7ecse -S¢PBF-ND wv Sook, 1A, Step-Down Sutching Reg.* 6: 75 449 2.85 
i 2 3 7 - j., 5 iz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. Te i LA} 
LT1301CS8#PBF-ND Syetlon Efficiency, Gk Giaeees LT1376HVCS84PBF-ND Adj. 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.*. 713 474 3.75 
LT1302CS8#PBF-ND Adj., High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.50 LT1376HVIS-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. ....... 950 631 5.00 
iri 302088-54PBF-ND sv, High Efcieney, Step-Up DC/DC Converter*. 6.38 435 3.50 [EleiteM Sks ALD NS cae Swithcing Re en eerics 
I justable, Step-Up DC/ onverter.. ET) 3 5 4 prt? i 3 : 
LT1303CN8#PBF-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter* 475 3.16 2.50 L113761S#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg., 
LT1303CN8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter... 475 3.16 2.50 Industrial Temperature 8635.73 4.55 
LT1303CN8-54PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* 475 316 2.50 LT13761S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. 7.75 515 4.10 
111303CS8#PBF-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter* 475 316 250 LT13761S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. * . 775 5.15 4.10 
LT1303CS8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter... 475 316 2.50 LT13761S8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8.13 540 4.65 
L71303CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* 475 316 2.50 LT1377CS8-ND 1Mkz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator 7.88 5.25 4.50 
LT13031S8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converte! 6.38 4.25 3.40 LT1377CS8#PBF-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator*....8-SOIC 7.88 5.25 4.50 
LT1304CS8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter 475 316 2.50 LT13771S8#PBF-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator, 
LT1304CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* 4.75 316 2.50 Industrial Temperature* 950 635 5.40 
LT1305CS8#PBF-ND MPU High Power Step-Up DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.65 LT1424CN8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator. 5.88 3.91 3.10 
L11307BCS8#PBF-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter* 413 275 2.20 LT14241N8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Tem| 7.38 4.90 4.30 
LT1307CS8-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter 413 275 2.20 LT14241S8-5-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp... 7.63 5.07 4.45 
L11307CS8#PBF-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter* 413 2.75 2.20 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description iu 25 100 Part No. Description i 25 100 
LT14241S8-5#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp.* .. 7.63 5.07 4.45 LT1610CS8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter*. 3.50 2.33 1.75 
LT1425CS-ND Isolated Flyback Switch Regulator. 5.88 3.91 3.10 LT16101S8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter 425 2.83 2.25 
LT1425CS#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator* .. 5.88 3.91 3.10 LT16101S8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter*. 4.25 2.83 2.25 
LT14251S#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp. .. 7.38 4.90 4.20 LT1611CS5#TRMPBFCT-ND 1.4Mkz, Inverting Switching Regulator: 470 420 3.78 
LT1506CR-SYNC-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator .. 10.00 6.64 5.00 LT1611CS5#TRMPBFTR-ND. 1.4MHz, Inverting Switching Regulator* 1100.00/500 
LT1506CR-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* 10.25 681 5.13 LT1613CS5#TRMCT-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller 414 3.70 3.33 
LT1506CS8-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulato! 9.38 6.23 4.70 LT1613CS5#TRMPBFCT-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller*. 414 370 3.33 
LT1506CS8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator* 9.38 6.23 4.70 LT1613CS5#TRMPBFTR-ND. 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller*. 925.00/500 
LT1506CS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* 9.38 6.23 4.70 LT1614CMS8-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator . 5.50 3.66 2.80 
LT1506IR#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator* 11.75 7.81 5.88 LT1614CMS8#PBF-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator* 5.50 3.66 2.80 
LT15061S8-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulato! 10.75 7.14 5.40 LT1614CS8#PBF-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator* SOO NS82 2155; 
LT15061S8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator* 10.75 7.14 540 LT1615ES5#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 414 3.70 3.33 
LT15061S8-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* 10.75 7.14 5.40 LT1615ES5#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 925.00/500 
LT1507CS8#PBF-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Reg.* 7.30 4.85 3.85 LT1615ES5-1#TR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter . 4500.00/2,500 
LT1507CS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Reg.* 7.40 4.92 3.85 LT1615ES5-1#TRMPBFCT-ND | Micropower Step-Up DC/DC Converter* 414 3.70 3.33 
LT1521CMS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* .. 463 3.08 2.35 LT1615ES5-1#TRMPBFTR-ND | Micropower Step-Up DC/DC Converter* 925.00/500 
LT1521CMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 463 3.08 2.35 LT16151S5#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 470 420 3.78 
L11521CS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator 413 2.75 2.50 LT16151S5#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 1050.00/500 
L11521CS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* .. 413 275 2.50 LT1616ES64TRMCT-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator .. 470 4.20 3.78 
LT15210S8-3-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator 413 2.75 2.50 LT1616ES6#TRMPBFCT-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator* 470 4.20 3.78 
LT1521CS8-3#PBF-ND 38V, 300mA, LDO Voltage Regulator*... 413 275 2.50 LT1616ES64TRMPBFTR-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator* 1050.00/500 
LT1521CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413 275 2.50 LT1617ES5#TRMPBFCT-ND Micropower Inverting DC/DC Converter 414 3.70 3.33 
LT1521CS8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 413 2.75 2.50 LT1617ES5¢TRMPBFTR-ND Micropower Inverting DC/DC Converter 925.00/500 
LT1521CS8-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413 275 2.50 LT1618EMS-ND 1.4MHz, Step-Up DC/DC Converter..... 3.50 2.33 1.86 
LT1521CST-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413 2.74 2.07 LT1618EMS#PBF-ND 1.4MHz, Step-Up DC/DC Converter* 3.50 2.33 1.86 
LT1521CST-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413 274 2.07 LT1619EMS8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 450 2.99 2.25 
LT15211S8-3.3-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulato 5.00 3.35 2.85 LT1619EMS8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller... 5937.50/2,500 
LT15211S8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator* . 5.00 3.35 2.85 LT1619ES8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* 4.25 2.83 2.13 
LT15211S8-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* §.00 3.35 2.85 LT1619ES8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller... 5625.00/2,500 
LT15211ST-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 5.00 3.32 2.70 LT1676CS8#PBF-ND High Efficiency, Step-Down Switching Regulator* .... 6.38 3.57 2.85 
LT1528CQ#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 7.38 4.90 4.10 LT16761S8-ND High Efficiency, Step-Down Switching 
LT1528CT#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 6.75 449 3.75 Regulator, Industrial Temperature 6.25 415 3.35 
LT1529CQ-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. 7.38 4.90 3.69 LT16761S8#PBF-ND High Efficiency, Step-Down Switching 
LT1529CQ#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 7.38 4.90 3.69 Regulator, Industrial Temperature*.... 6.25 415 3.35 
LT1529CQ-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. 7.38 4.90 3.69 LT1680CN#PBF-ND High Power DC/DC Step-Up Controller* 8.00 5.32 4.25 
LT1529CQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* . 7.38 4.90 3.69 LT1680CSW#PBF-ND High Power DC/DC Step-Up Controller* 8.38 5.57 4.45 
LT1529CQ-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* 7.38 4.90 3.69 LT16801SW#PBF-ND High Power DC/DC Step-Up Controller* 16-SOIC 10.00 6.64 5.35 
LT1529CT#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown® ... 6.75 449 3.38 LT1681ESW#PBF-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller* 20-SOIC 10.63 7.06 5.32 
LT1529CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown... T0-220-5 675 449 3.38 LT1683EG#PBF-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller 20-SSOP 9.63 6.40 4.85 
LT1529CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown*........ TO-220-5 6.75 449 3.38 LT17251GN-ND General Purpose Isolated Flyback Controller. 16-SSOP 7.25 4.82 3.63 
LT1529CT-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown......T0-220-5 6.75 4.49 3.38 LT17251S-ND General Purpose Isolated Flyback Controller. 16-SOIC 7.00 4.65 3.50 
LT1529CT-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* ... T0-220-5 6.75 4.49 3.38 LT17251S#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller: 16-SOIC 7.00 4.65 3.50 
LT1533CS#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* . 9.25 6.15 4.85 LT1737IGN#PBF-ND High Power Isolated Flyback Controller* 16-SSOP 7.25 4.82 3.63 
LT15331S#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator .. 11.50 7.65 6.55 LT1738EG-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller. 20-SSOP 863 5.73 4.32 
LT1573CS8-ND Adjustable LDO Regulator Driver... 3.75 2.49 1.88 LT1738EG#PBF-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller* 20-SSOP 8.63 5.73 4.32 
LT1573CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator Driver* 3.75 249 1.88 LT1761ES5-BYP#TRMCT-ND Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg.... TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1573CS8-2.5-ND 2.5V, LDO Regulator Driver.. 3.75 2.49 1.88 LT1761ES5-BYP#TRMPBFCT-ND} Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* ... TSOT-23-5 2.38 «2.13 1.92 
LT1573CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, LDO Regulator Driver* 3.75 249 1.88 LT1761ES5-BYP#TRMPBFTR-ND| Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* ... TSOT-23-5 531.25/500 
LT1573CS8-2.8-ND 2.8V, LDO Regulator Drive: 3.75 249 1.88 LT1761ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1573CS8-3.3-ND 3.3V, LDO Regulator Drive: 3.75 2.49 1.88 LT1761ES5-1.54TRMPBFTR-ND | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 531.25/500 
LT1575CN8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controller AY See omea0 LT1761ES5-1.84TRMCT-ND 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator..... TSOT-23-5 = 2.38 »=2.13 1.92 
LT1575CS8-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg. 475 3.16 2.70 LT1761ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1575CS8#PBF-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg. 4.75 316 2.70 LT1761ES5-1.8#TRMPBFTR-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 531.25/500 
LT1575CS8-2.8-ND 2.8V, Precision Linear Regulator Controller... 475 316 2.70 LT1761ES5-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1576CS8-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulato 5.75 3.82 2.95 LT1761ES5-2.54TRMPBFTR-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 531.25/500 
LT1576CS8#PBF-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 5.75 3.82 2.95 LT1761ES5-2.8#TRMPBFCT-ND | 2.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT15761S8-SYNC-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator LT1761ES5-2.8#TRMPBFTR-ND | 2.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 531.25/500 
Sync. Input 6.63 440 3.35 LT1761ES5-3#TRMPBFCT-ND | 3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* ..... TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1579CGN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 8.25 5.48 4.70 LT1761ES5-3#TRMPBFTR-ND | 3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator TSOT-23-5 531.25/500 
LT1579CGN-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 8.25 5.48 4.70 LT1761ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | 3.3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1579CGN-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 8.25 5.48 4.70 LT1761ES5-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* .. TSOT-23-5 §31.25/500 
LT1579CGN-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator* 8.25 5.48 4.70 LT1761ES5-5#TRMCT-ND 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator. TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1579CGN-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 8.25 5.48 4.70 LT1761ES5-5#TRMTR-ND 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator. TSOT-23-5 531.25/500 
LT1579CS-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 750 498 4.30 LT1761ES5-5#TRMPBFCT-ND | 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator TSOT-23-5 2.38 2.13 1.92 
LT1579CS-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 7.50 4.98 4.30 LT1761ES5-5#TRMPBFTR-ND | 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator TSOT-23-5 531.25/500 
LT1579CS-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 750 498 4.30 LT1761ES5-SD#TRMPBFCT-ND | Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* ...TSOT-23-5 2.38 «2.13 1.92 
LT1579CS-5#PBF-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator: 7.50 4.98 4.30 LT1761ES5-SD#TRMPBFTR-ND | Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator ... TSOT-23-5 531.25/500 
LT1579CS8-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 6.75 449 3.85 LT1762EMS8-ND Adj., 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator. 2.38 158 1.19 
LT1579CS8-5-ND. 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 6.75 449 3.85 LT1762EMS8#PBF-ND Adj., 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator: 2.38 1.58 1.19 
LT1579IGN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato! 10.00 6.64 5.70 LT1762EMS8-5#PBF-ND 5V, 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator .. 2.38 1.58 1.19 
LT1580CQ-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator... 11.75 7.81 5.88 LT1763CS8#PBF-ND Adjustable, 500mA, Low Noise LDO MPU 
LT1580CQ#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 11.75 7.81 5.88 Regulator* 413 2.74 2.07 
LT1580CR-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 1213 8.06 6.07 LT1763CS8-2.5-ND 2.5V, 500mA, : {i z 413 2.74 2.07 
LT1580CT-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator... SON 71645 25175) LT1763CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* . 413 274 2.07 
LT1580CT#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 11.50 7.64 5.75 LT1763CS8-3.34PBF-ND 3.3V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* . 4132.74 2.07 
LT1580CT7-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator. 11.88 7.89 5.94 L11763CS8-5#PBF-ND 5V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* . 413 2.74 2.07 
LT1580CT/-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* ..... 11.68 7.72 5.82 LT1764AEQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT15801Q#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* ... 14.00 9.30 7.00 Low Noise LDO Regulator... 7.38 5.09 4.19 
LT15801R-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Reg. Ind. Temp. 14.25 9.47 7.13 LT1764AEQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT15801R-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Volt. Reg. Ind. Temp.* .. 14.25 947 7.13 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 419 
LT1581CT7#PBF-ND Adj., 10A, LDO Voltage Regulator: 13.38 889 7.50 LT1764AEQ-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1584CT#PBF-ND Adj., 7A, LDO Voltage Regulator* 10.88 7.23 6.05 Low Noise LDO Regulator. 7.38 5.09 4.19 
LT1584CT-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator .. 10.88 7.23 6.05 LT1764AEQ-1.5#PBF-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Resp: 
LT1584CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator* 10.88 7.23 6.05 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1584CT-3.38-ND 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator 10.63 7.08 6.05 LT1764AEQ-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1585ACM-1.5#PBF-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* 8.38 5.57 4.65 Low Noise LDO Regulator.... 7.38 5.09 4.19 
LT1585ACT-1.5-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulato: Wi) baby t1e5 LT1764AEQ-1.8#PBF-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1585ACT-1.5#PBF-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* 7.75) 55. 74:25 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1585CM#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* 8.00 5.32 4.30 LT1764AEQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1585CM-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator .. 8.00 5.32 4.30 Low Noise LDO Regulator... 7.38 5.09 4.19 
LT1585CM-3.3#PBF-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator* 8.00 5.32 4.30 LT1764AEQ-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1585CT-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulato! 7.38 4.90 4.00 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1585CT#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* 7.38 4.90 4.00 LT1764AEQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1585CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator* 7.38 4.90 4.00 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 419 
LT1585CT-3.38-ND 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator 7.38 4.90 4.00 LT1764AET#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
L11587CM-ND ‘Adj. 3A, LDO Voltage Regulato 675 449 3.70 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1587CM#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator* 6.75 449 3.70 LT1764AET-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1587CM-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator .. 6.75 4.49 3.70 Low Noise LDO Regulator... 7.38 5.09 4.19 
LT1587CM-1.5#PBF-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator* 6.75 449 3.70 LT1764AET-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1587CM-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator .. 6.75 449 3.70 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
[11587CM-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 675 449 3.70 L11764EQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT1587CT-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator 613 4.07 3.35 Low Noise LDO Regulator... 7.38 5.09 4.19 
LT1587CT#PBF-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator* . 6.13 407 3.35 LT1764EQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT1587CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* Gigs 74107 83:35 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1610CMS8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Conve 4132.74 2.10 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. J 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1764EQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, LT1956EGN-5#PBF-ND 1.5A, 5V Step-Down Switching Regulator* 7.38 490 3.72 
Low Noise LDO Regulator. 7.38 5.09 4.19 LT1961EMS8E-ND 1.5A, Step-Up Switching Regulator... 3.38 2.25 1.80 
LT1764EQ-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, LT1961EMS8E#PBF-ND 1.5A, Step-Up Switching Regulator* 3.38 2.25 1.80 
Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 LT1962EMS8-ND Adj., 300mA, Low Noise MPU LDO Reg 3.50 2.33 1.80 
LT1764EQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Resp LT1962EMS8#PBF-ND Adj., 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 3.50 2.33 1.80 
Low Noise LDO Regulator 7385.09 4.19 LT1962EMS8-1.5#PBF-ND 7.5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 350 233 1.80 
LT1765EFE#PBF-ND 3A Step-Down Switching Regulator* 9.65 6.89 5.68 LT1962EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 3.50 2.33 1.80 
LT1765EFE-1.8-ND 1.8V, 3A Step-Down Switching Regulator 965 689 5.68 LT1962EMS8-3#PBF-ND 3V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator®.........8-MSOP 3.50 233 1.80 
a ast Uy, ae cai oem ec ane eee ae LT1962EMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 3.50 233 1.80 
iene a i te : H 4 LT1962EMS8-5#PBF-ND 5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* .. 3.50 233 1.80 
LT1765EFE-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator* 9.65 689 5.68 LT1963AEQ-ND Adj. 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1765EFE-3.3-ND 3.3V, 3A Step-Down Switching Regulator. 9.65 689 5.68 LDO Regulator 550 3.66 2.94 
LT1765EFE-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A Step-Down Switching Regulator* 9.65 689 5.68 7 ; ic ai 7 . : 
ahi LT1963AEQ#PBF-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient 
LT1765EFE-5-ND 5V, 3A Step-Down Switching Regulator... 9.65 689 5.68 LDO Regulator*... 550 3.66 2.94 
LT1765EFE-5#PBF-ND 5V, 3A Step-Down Switching Regulator* 9.65 689 5.68 LT1963AEQ-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1765ES8#PBF-ND 3A-Step-Down Switching Regulator* .. 958 636 4.79 LDO Regulator 550 366 2.94 
ea ae AERVoteee bone Regulator*... We ESS ae LTT963AEQ-1.54PBF-ND TV, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
eae 7 LDO Regulator*... 5.50 3.66 2.94 
fetpereeriey erat 4 en sone Han Val ane thes) SI) See LT1963AEQ-1.8#PBF-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator® 7.38 4.90 3.72 LDO Regulator*... 5.50 3.66 2.94 
L717661GN#PBE-ND 75A, 200kHz High Volt. Step-D = = = LT1963AEQ-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
: ‘Switching Regilator®s 9.00 5.98 4.50 LDO Regulator SORES COMI 
LT1767EMS8#PBF-ND Adj., Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down : . i LT1963AEQ-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator* 6.00 399 3.10 LDO Regulator... 5.50 3.66 2.94 
LT1767EMS8-1.8-ND 1.8V, Mann 1h 1.25MHz Step-Down LT1963AEQ-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Reg 6.00 3.99 3.10 LDO Regulator - . 5.50 366 2.94 
L11767EMS8-2.5-ND 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down LT1963AEQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator. ...... 6.00 3.99 3.10 TiRRRESHPRE AD “wt Reale ee : 5.50 3.66 2.94 
LT1767EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down A j.. 1.54, Low Noise, Fast Transient 
Switching Regulator* 6.00 399 3.10 LDO Regulator™.... . 450 2.99 2.30 
LT1767EMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down LT1963AES8-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator* 6.00 3.99 3.10 LDO Regulator*.... 450 2.99 2.30 
L11767EMS8-5-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down LT1963AES8-1.8#PBF-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator 6.00 399 3.10 LDO Regulator*... 4.50 2.99 2.30 
LT1767EMS8-5#PBF-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down LT1963AES8-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator* ied 6.00 3.99 3.10 LDO Regulator*... 450 299 2.30 
LT1767EMS8E#PBF-ND Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Dow! LT1963AES8-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator* 6.10 4.36 3.59 LDO Regulator*... 450 2.99 2.30 
LT1767EMS8E-1.8#PBF-ND 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down LT1963AEST-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator* 610 436 3.59 LDO Regulator* 475 316 2.38 
LT1767EMS8E-3.3-ND 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz LT1963AEST-1.8#PBF-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator. ...... 6.10 436 3.59 LDO Regulator*... os 475 316 2.38 
LT1767EMS8E-3.3#PBF-ND 2 3¥, Mono ih Jeeta Step-Down Ree ae LT1963AEST-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.54, Low Noise, Fast Transient Response 
witching Regulator . . E LDO Regulator... m 475 3.16 2.38 
L11767EMS8E-5#PBF-ND 5V, Mono 1.5, 1.25MHz Step-Down LT1963AEST-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Regulator® ... 610 4.36 3.59 LDO Regulator e 475 316 2.38 
ETI 776CN8#RBEND) High Eff., Step-Down Switching Regulator, LT1963AEST-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
ieeerenn ‘eee nut range ee 5.00 3.32 2.65 LDO Regulator*... 807-223 4.75 346 2.38 
; Wi aa faut Ra ety witching Regulator, Bos ay Org LT1963AET#PBF-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
: a : ! : LDO Regulator*... T0-220-5 5.50 3.66 2.94 
LT1776CS8#PBF-ND a Ta er Switching Regulator, agen Sao LT1963AET-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5, Low Noise, Fast Transient Response 
: X : LDO Regulator 0-220-5 5.25 3.49 2.81 
LT17761S8-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, mi TVisbLow 
Wide Input Range 6.00 3.99 3.00 -1.8- .8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
7 ; i LDO Regulator T0-220-5 5.50 3.66 2.94 
LT17761S8#PBF-ND High Eff., Step-Dow : f 
Wide Input Range*. 6.00 3.99 3.15 LT1963AET-2.5-ND oN ae me Noise, Fast Transient Response 70.200-5 (OEE 
: aa ‘egulator -220- i i 
LT17771S-ND Low Noise Step-Down Switching Regulator. -16-SOIC 6.25 415 3.35 a 7 : 
L117771S4PBF-ND Low Noise Step-Down Switching Regulator . 625 415 3.35 LT1963AET-2.5#PBF-ND ae =e Nolse, Fast Transient Response 70.2005 MEER 
LT1912EDD#PBF-ND 2A, 500kHz, Step-Down Switching Reg.* NEW!.. 5.90 4.21 3.47 eguiator™... : egeue : : zB 
LT1912EMSE#PBF-ND 2A, 500kHz, Step-Down Switching Reg.* NEW! 610 436 3.59 LT1963AET-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1913EDD#PBF-ND 3.5A, 2.4MHz, Step-Down Switching Reg.* NEW!..10-DFN 7.75 5.22 4.43 LDO Regulator*... 5.50 3.66 2.94 
LT1930AESS#TRMPBFCT-ND | 2.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* “T801-23-5 4.70 4.20 378 LT1963EQ#PBF-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930AES54TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* .TSOT-23-5 1050.00/500 LDO Regulator*.... . 5.50 3.66 2.94 
LT1930ES5#¢TRMCT-ND 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converter .TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 LT1963EST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930ES5#TRMTR-ND 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converte .TSOT-23-5 1050.00/500 LDO Regulator son 4.75 3.16 2.38 
LT1930ES5#TRMPBFCT-ND 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converter -TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 LT1963EST-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930ES5#TRMPBFTR-ND 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* -TSOT-23-5 1050.00/500 LDO Regulator*.... oe 475 316 2.38 
LT1931AES5#TRMPBFCT-ND 2.2Mkz, Inverting DC/DC Converter .TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 LT1963EST-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1931AESS#€TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter .TSOT-23-5 1112.50/500 LDO Regulator* ..S0T-223 4.75 3.16 2.38 
L11931ES5#TRMCT-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter. .TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 LT1964ES5-BYP#TRMPBFCT-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator*... TSOT-23-5 3.25 2.90 2.61 
LT1931ES5#TRMTR-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter. .TSOT-23-5 1112.50/500 LT1964ES5-BYP#TRMPBFIR-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator* ... TSOT-23-5 725.00/500 
LT1931ES5#TRMPBFCT-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter -TSOT-23-5 4.98 445 4.01 LT1964ES5-SD4TRMPBFCT-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator*... TSOT-23-5 3.25 2.90 2.61 
LT1931ES5#¢TRMPBFTR-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter* . TSOT-23-5 1112.50/500 LT1964ES5-SD4TRMPBFTR-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulators ... TSOT-23-5 725.00/500 
LT1932ES6#TRMPBFCT-ND Constant-Current DC/DC LED Driver: SOT-23-6 417 3.73 3.36 LT1964ES5-54TRMPBFCT-ND 200mA, 5V Low Noise LDO Neg. MPU Reg.* 3.25 2.90 2.61 
LT1932ES6#TRMPBFTR-ND Constant-Current DC/DC LED Driver " SOT-23-6 931.25/500 LT1964ES5-54TRMPBFTR-ND | 200mA, 5V Low Noise LDO Neg. MPU Reg.* 725.00/500 
LT1933ES6#TRMPBFCT-ND 600mA, 500kHz Step-Down Switching Reg.*.... TS0T-23-6 4.48 4.00 _ 3.60 LT965EDD#PBF-ND 7.1A, Low Noise LDO Linear Regulator 375 2.69 2.21 
LT1933ES6#TRMPBFTR-ND 600mA, 500kHz Step-Down Switching Reg *...... TSOT-23-6 1145.00/500 LT1965EMS8E#PBE-ND 1.1, Low Noise LDO Linear Regulator 388 277 228 
LT1934ES6#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Down Switching Reg.” -TSOT-23-6 5.12 458 4.12 LT19651DD#PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 433 3.09 2.54 
LT1934ES64TRMPBFTR-ND Micropower Step-Down Switching Reg. . TSOT-23-6 1195.00/500 LT1965IMS8E4PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 445 319 2.62 
ee pe ee OMI eee pone oe pi a : soe eet L19761FE#PBF-ND HV 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Reg.*.....16-TSSOP 9.20 6.57 5.41 
SESE) H ~2MiH2 Boost onverter™: ~T80T-23-5 6.0/5 LT1977EFE#PBF-ND High Voltage 1.5A, 500kHz Step-Down Switching 
LT1936EMS8E#PBF-ND 1.44, 500kHZ, Step-Down Switching Reg.* NEW!.8-MISOP 5.70 3.93 3.24 Regulator* NEW!....... 416-TSSOP 820 545 426 
LT1937ESS#TRMPBFCT-ND | White LED Step-Up Converter* -TSOT-23-5 3.02 2.70 2.43 LT3009EDCATRMPBECT-ND | 3yA lo, 20mA LDO Linear Regulator* 6-DFN 224 200 1.80 
LT1937ESS#TRMPBFTR-ND | White LED Step-Up Converter* oe La 765.00/500 LT3009EDCATRMPBFTR-ND | 3y/A lo, 20mA LDO Linear Regulator* 6-DEN 575.00/500 
ae aes i Reg.* MEW!..10-DEN [SSOR 03 gno24 7301 0EMS8E¥PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO Micropower Linear Reg.*...8-MSOP 313 223 1.84 
Switching Regulator 740 5.29 4.35 LT3010EMS8E-5#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Regulator*. 313 223 1.84 
[11944-TEMS#PBF-ND Dual Micropower Step-Up DC/DC Converter*. 425 283 2.13 a aa Se a Or CROMIPUT I a ee we a) 288) ell 
. ; ' -| 50mA, 4V to 80V LDO MPU Linear Reg.* NEW... 450 3.21 2.65 
LT1944EMS-ND Dual Micropower Step-Up DC/DC Converter 425 2.83 2.13 LT3013EFE¢PBF-ND 250mA. 4V to 80V LDO MPU Li 
LT1944EMS#PBF-ND Dual Micropower Step-Up DC/DC Converter*. 425 283 213 3 SOMA, to ; near 
LT1945EMS#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* .. 425 283 2.13 Reguiator* NEW... 16-TSSOP 4.80 3.43 2.82 
LT1946AEMS8E#PBF-ND 2.7MHz Boost DC/DC Converter, 1.5A Switch*.......8-MSOP 3.50 2.33 1.86 LT3014EDD#PBF-ND 20mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Reg.* NEI 2.98 214 177 
LT1946EMS8#PBF-ND 7.2MHz Boost DC/DC Converter, 1.5A Switch*......8-MSOP 350 233 1.86 LT3014HVEDD#PBF-ND 20mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Reg.* NE 3.40 243 2.00 
LT1947EMS-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Reg. 513. 341 265 LT3020EDD#PBF-ND 100mA, Adj. Low Volt. VLDO Linear Reg.* NEW! 3.00 2.00 1.60 
LT1947EMS#PBF-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Reg.* 513 3.41 2.65 LT3021EDH#PBF-ND 500mA, Adj. Low Volt. VLDO Linear Reg.* NEW: 450 3.21 265 
LT1949-1EMS8-ND 4.1MHz, 1A Switch PWM DG/DC Converter 450 2.66 2.30 LT3021ES8#PBF-ND 500mA, Adj. Low Volt. VLDO Linear Reg.* NEW! 4.50 3.21 2.65 
LT1949EMS8-ND 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter. 450 2.99 2.30 LT3023EDD-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg. 340 243 2.00 
LT1949EMS8#PBF-ND 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter* 450 2.99 2.30 LT3023EDD#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg. 3.40 243 2.00 
LT1950IGN#PBF-ND Single Switch PWM Controller*....... 6.63 4.73 3.90 LT3023EMSE#PBF-ND. Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg.*..10-MSOP 3.20 2.29 1.88 
LT1952EGN#PBF-ND Single Switch PWM Controller* NEW! 663 440 3.52 LT3024EDE#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise 
LT1952EGN-1#PBF-ND Single Switch PWM Controller* NEW! 6.63 440 3.52 Micropower Regulator* NEW!. 490 350 288 
LT1956EGN#PBF-ND 1.5A, High Voltage Step-Down Switching Reg.*.....16-SSOP 7.38 4.90 3.72 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT3024EFE#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise LT3684IMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* .. 7.33 5.20 4.28 
Micropower Regulator* NEW‘.... a 6-TSSOP 4.90 350 2.88 LT3685EDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* .. 6.10 436 3.59 
LT3027EDD#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise MPU Reg.* NEW!....10-DFN 350 233 1.86 LT3685EMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* .. 630 450 3.71 
LT3027EMSE#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise MPU Reg.* NEW!..10-MSOP 3.30 2.20 1.76 LT36851DD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* . 7.33 5.23 4.31 
LT3028EDHC#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise LT3685IMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* .. 7.55 5.40 4.45 
Micropower Regulator* NEW! 16-DFN 5.30 3.52 2.82 LT3693EDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* ....... 7.70 550 4.53 
LT3028EFE#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise LT3693EMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* . 7.90 564 4.65 
Micropower Regulator* NEW!. 510 3.39 2.72 LT3693IDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* . 9.25 660 5.44 
LT3080EDD#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* 3.75 2.69 2.21 LT3693IMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* . 948 677 558 
LT3080EMS8E#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* J 3.88 277 2.28 LT3710EFE-ND High Efficiency Step-Down Switching Regulator...16-TSSOP 7.88 5.63 4.63 
LT3080EST#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* SOT-223 3.638. 2.59 2.13 LT3710EFE#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching Reg.* -16-TSSOP 7.88 5.63 4.63 
LT3080ET#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* ..... T0220-5 94.38 «3.14 2.59 LT3724EFE#PBF-ND High Voltage Switching Reg./Controller* NEW!..16-TSSOP 6.38 4.24 3.30 
LT3430EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, 200kHz Step-Down LT3740EDHC#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Controller* NEW!......16-DFN 3.88 2.96 2.44 
Switching Regulator* 9.90 7.07 5.82 LT3742EUF#PBF-ND Dual Step-Down Switching Controller* NEW! 4-DFN 4.88 3.29 2.79 
LT3430EFE-1#PBF-ND High Voltage, 3A 100kHz Step-Down LT3781EG#PBF-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller* NEW! 7.14 5.88 
Switching Regulator* 9.90 7.07 5.82 LT37811G-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controller 7.86 6.47 
LT3430IFE#PBF-ND High Voltage, 3A 200kHz Step-Down LT3782EFE#PBF-ND 2-Phase Step-Up DC/DC Controller* NE! 6.23 5.01 
Switching Regulator* 16-TSSOP 11.38 8.13 6.69 LT3782EUFD#PBF-ND 2-Phase Step-Up DC/DC Controller* NE! 6.23 5.01 
LT3430IFE-1#PBF-ND High Voltage, 3A 100kHz Step-Down LT3825EFE#PBF-ND Isolated Sync. Flyback Controller* NEW! i: s 443 3.65 
Switching Regulator* 6-TSSOP 11.38 8.13 6.69 LT3837EFE#PBF-ND Isolated Sync. Flyback Controller* NEW! -16-TSSOP 6.35 4.43 3.65 
LT3431EFE-ND High Voltage, 3A, Step-Down Switching Re: 6-TSSOP 9.90 7.07 5.82 LT3800IFE#PBF-ND High Voltage Sync. Step-Down Controller’ .16-TSSOP 8.08 5.64 4.65 
L13431EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, Step-Down Switching Reg.* 6-1TSSOP 9.90 7.07 5.62 LT3844EFE#PBF-ND High Voltage Switching Reg./Controller* NEW!..16-TSSOP 6.38 4.43 3.65 
LT3433EFE#PBF-ND High Voltage, 200kHz, Step-Up/Step-Down LT3845EFE#PBF-ND High Voltage Sync. Step-Down Cont.* NE! -16-TSSOP 7.13 5.09 4.19 
Switching DC/DC Converter* NEWI............... 16-TSSOP 6.50 4.64 3.82 LTC1142CG-ND Dual Step-Down Switching Regulator 7.50 6.00 
LT3434EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, 200kHz, Step-Down LTC1143LCS-ND Dual Step-Down Switching Regulator 5.48 4.60 
Switching Regulator* NEW! 10.50 7.50 6.18 LTC1143LCS#PBF-ND Dual Step-Down Switching Regulator* . 5.48 4.60 
LT3435EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, 500kHz, Step-Down LTC1147CN8-5-ND 5V, High Efficiency Step-Down Regulator .. 3.41 2.65 
Switching Regulator* NEW! 10.50 7.50 6.18 LTC1147CS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down Regulato! 3.57 2.80 
LT3437HFE#PBF-ND High Voltage, 500mA, 200kHz, Step-Down LTC1147CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down Regulator* 3.57 2.80 
Switching Regulator* 6.00 4.29 3.53 LTC1147CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency Step-Down Regulator* 3.57 2.80 
LT3439EFE#PBF-ND Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC LTC1147LCS8-ND High Efficiency Step-Down Regulator .... 3.99 3.15 
Transformer Driver* ..16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 LTC1147LCS8#PBF-ND High Efficiency Step-Down Regulator .. 3.99 3.15 
LT3460ES5#TRMPBFCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* .TSOT-23-5 3.70 3.30 2.97 LTC1148CN-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulato 5.72 4.50 
LT3460ES5#TRMPBFTR-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter .TSOT-23-5 940.00/500 LTC1148CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* 5.72 4.50 
LT3461AES64TRMPBFCT-ND. 3MHz Step-Up DC/DC Converter* .TSOT-23-6 3.92 350 3.15 LTC1148CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator... 5.85 4.60 
LT3461AES64TRMPBFTR-ND 3MHz Step-Up DC/DC Converter* . TSOT-23-6 1000.00/500 LTC1148CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* .......... 5.85 4.60 
LT3461ES6#TRMCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converte: .TSOT-23-6 3.92 3.50 3.15 LTC1148CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 5.85 4.60 
LT3461ES6#TRMPBFCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* . TSOT-23-6 3192 3.50 3.15 LTC1148CS-5#PBF-ND 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* 5.85 4.60 
LT3461ES6#TRMPBFTR-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* . TSOT-23-6 1000.00/500 LTC1148HVCS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator... 6.11 4.80 
LT3463AEDD#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* NEW! .10-DFN = 3.90 2.79 2.29 LTC1148HVCS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* 6.11 4.80 
LT3464ETS8#4TRMCT-ND Micropower Boost Converter .TSOT-23-8 3.70 3.30 2.97 LTC1148HVCS-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulato 6.11 4.80 
LT3464ETS8#TRMTR-ND Micropower Boost Converter . TSOT-23-8 940.00/500 LTC1148LCS-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step-Down Reg.* 6.31 4.90 
LT3464ETS84TRMPBFCI-ND | Micropower Boost Converter*. “TSOT-23-8 3.70 3.80 297 LTC1149CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* 6.40 5.50 
LT3464ETS84TRMPBFTR-ND | Micropower Boost Converter. . TSOT-23-8 940.00/500 LTC1149CN-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulato 6.40 5.50 
LT3466EDD-1#PBF-ND White LED Driver and Dual Step-Up DC/DC LTC1149CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator... 6.64 5.00 
Boost Converter* NEW!.. ..10-DFN 3.90 2.79 2.29 LTC1149CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* 6.64 5.00 
LT3467AES6#TRMPBFCT-ND | 1.1A Step-Up DC/DC Converter* . .TSOT-23-6 414 3.70 3.33 LTC1159CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Reg . 6.00 4.90 
LT3467AESGATRMPBFTR-ND | 1.1A Step-Up DC/DC Converter* . "TSOT-23-6 1060.00/500 LTC1159CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Reg* 6.00 4.90 
LT3467ES6#TRMPBFCT-ND 1.1A Step-Up DC/DC Converter* . .TSOT-23-6 4.14 3.70 3.33 LTC1174CN8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter* 4.65 3.60 
LT3467ES6#TRMPBFTR-ND 1.1A Step-Up DC/DC Converter* . .TSOT-23-6 1060.00/500 LTC1174CS8-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter... 4.92 3.80 
LT3470ETS8#TRMPBFCT-ND Micropower Buck Regulator* .TSOT-23-8 5.38 480 4.32 LTC1174CS8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter* 4.92 3.80 
LT3470ETS8#4TRMPBFTR-ND Micropower Buck Regulator* .. . TSOT-23-8 1250.00/500 LTC1174CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter 4.92 3.80 
LT3470ITS8#TRMPBFCT-ND | Micropower Buck Regulator* .. “TS01-23-8 641 573 516 LTC1174CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter* . 4.92 3.80 
LT3470ITS84TRMPBFTR-ND —_| Micropower Buck Regulator* .. .TSOT-23-8 1495.00/500 LTC1174HVCN8-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converte 5.32 4.10 
LT3471EDD#PBF-ND Dual 1.3A, Switching Reg. Boost/Inverter* NEW!...10-DFN 5.60 3.72 2.98 LTC1174HVCS8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converte 5.52 4.25 
LT3472EDD#PBF-ND Dual Boost/Inverting DC/DC Conv. for CCD* NEW!.10-DFN 3.90 2.59 2.15 LTC1174HVCS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter 5.52 4.25 
LT3473AEDE#PBF-ND Micropower 1A Boost DC/DC Converter* NEW!. 410 293 2.41 LTC1174HVCS8-5#PBF-ND 5V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter*. 5.52 4.25 
LT3473EDD#PBF-ND Micropower 1A Boost DC/DC Converter* NEW! 3.90 279 2.29 LTC1263CS8#PBF-ND 12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter... 4.65 3.50 
LT3479EDE#PBF-ND 3A Full Featured Step-Up DC/DC Converter* NEI 6.00 399 3.18 LTC1265CS#PBF-ND Adj., 1.2A High Efficiency, Step-Down 
LT3479EFE#PBF-ND 3A Full Featured Step-Up DC/DC Conv.* NEW!..16-TSSOP 6.00 3.99 3.18 DC/DC Converters 4.60 3.95 
LT3480EDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator* ..10-DFN 6.90 4.93 4.06 LTC1430ACGN#PBF-ND Step-Down Switching Regulator Controller 5.15 3.98 
LT3480EMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.*......10-MSOP 7.10 5.07 4.18 LTC1430ACS-ND Step-Down Switching Regulator Controlle: 474 3.59 
L13481EDD#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching LTC1430ACS8-ND Step-Down Switching Regulator Controlle: AS) aatd: 
Regulator* NEW!. 6.50 464 3.82 LTC14301S-ND Step-Down Switching Regulator Controlle: 6.79 5.59 
L73481EMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching LTC1430IS#PBF-ND Step-Down Switching Regulator Controller* 6.79 5.59 
Regulator* NEW!. - 10-MSOP 650 4.64 3.82 LTC1435ACS#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 5.57 4.80 
LT3482EUD#PBF-ND 90V Boost DC/DC Conv. with APD Monitor* NEW!.16-QFN 6.90 4.93 4.06 LTC1435AIG#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg. 7A7 6.45 
LT3483EDC#TRMPBFCT-ND Tnverting Micropower DC/DC Converter*. 82. 430 3.87 LTC1435AIS-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator 6.98 6.00 
LT3483EDC#TRMPBFTR-ND Inverting Micropower DC/DC Converter®. 1115.00/500 LTC1435AIS#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.*.. 6.98 6.00 
LT3487EDD#PBF-ND Boost/Inverting Switching Reg. for CCD* NEW! 460 329 271 LTC1435CG-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator : 5.98 5.15 
LT3489EMS8E#PBF-ND 2MHz Boost DC/DC Conv., 2.54 Switch NEW! 3.90 2.79 2.29 LTC1435CG#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.*........ 16-SSOP 9.00 5.98 5.15 
LT3500EDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 650 464 3.82 LTC1435CS-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator... 5.57 4.23 
LT3500HDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller 830 593 488 LTC14351S-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator... 6.98 6.00 
LT3500IDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller 7.80 5.57 4.59 LTC1436ACGN-PLL-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator 6.64 5.70 
173501 EFE4PBF-ND Dual Mono 3A Step-Down Switching LTC1436ACGN-PLL#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg. 6.64 5.70 
Regulator* NEW!. 7.00 541 427 LTC1436AIGN-PLL#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg. 8.30 6.65 
LT3502AIDGATRMPBFCT-ND _| 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator*.. 535 4.78 4.30 LTC1438CG-ADJ-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator 9.30 7.50 
LT3502AIDC#TRMPBFIR-ND | 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 1375.00/500 LTC1438CG-ADJ#PBF-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator* 9.30 7.50 
LT3502IDC#TRMPBFCT-ND 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator 5.35 4.78 4.30 LTC1439CG-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator 10.21 8.75 
LT3502IDC#TRMPBFTR-ND 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator®.. 1375.00/500 LTC1474CMS8#PBF-ND Adj. High Eff., Step-Down DC/DC Converter* 4.98 4.00 
LT3505EDD#PBF-ND 1.2A Step-Down Switching Regulator* NEW! 480 3.43 2.82 LTC1474CMS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Down 
LT3505EMS8E#PBF-ND 1.2A Step-Down Switching Regulator* NEW! 6.20 3.71 3.06 DC/DC Converter. 7.50 498 4.00 
LT3506AIDHD#PBF-ND Dual Mono 1.6A Step-Down Switching Regulator* ...16-DFN 7.08 5.00 4.17 LTC1474CMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Down 
LT3506IDHD#PBF-ND Dual Mono 1.6A Step-Down Switching Reg.* 7.08 5.06 4.17 DC/DC Converter*... 750 4.98 4.00 
LT3507EUHF#PBF-ND Triple Mono Step-Down Reg. with LDO* NET 9.03 6.07 5.16 LTC1474CMS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Down 
LT3507HUHF#PBF-ND. Triple Mono Step-Down Reg. with LDO* NEW! 11.38 7.64 6.50 DC/DC Converter... ae 7.50 4.98 4.00 
LT3507IUHF#PBF-ND Triple Mono Step-Down Reg. with LDO* NEI 10.85 7.29 6.19 LTC1474CS8#PBF-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter* ..8-SOIC 6.88 4.57 3.65 
LT3508EUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 670 479 3.94 LTC1474CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Down 
LT3508HFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 8.90 636 5.24 DC/DC Converter* 6.88 4.57 3.65 
LT3508HUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 855 6.10 5.02 LTC1474CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step . 6.88 4.57 3.65 
LT3508IFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 840 6.00 4.94 LTC14741S8-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter...... 8.25 5.48 4.40 
LT3508IUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 8.05 5.74 4.73 LTC14741S8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Down 
LT3510EFE#PBF-ND Dual Mono 2A Step-Down Switching DC/DC Converter... 8.25 548 4.40 
Regulator* NEW! 650 5.01 3.96 LTC1475CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter. 7.13 474 3.280 
LT3572EUF#PBF-ND Dual Full-Bridge Pie: LTC1475CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter . 7.13 474 3.280 
Converter* NEW!..... ie 550 3.93 3.24 LTC14751S8-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter 8.50 5.65 4.85 
LT3580EDD#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter 4.00 2.86 2.35 LTC1504CS8#PBF-ND Adj. Step-Down Sync. Switching Regulator* .... ike ieee 
LT3580EMS8E#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter 420 3.00 247 LTC1530CS8-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controller 6255 94:15) 3:15! 
LT3580IDD#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter 480 3.43 2.82 LTC1530CS8#PBF-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controller*. 6.25 415 3.15 
LT3580IMS8E#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter 5.05 3.60 2.97 LTC1530CS8-3.3-ND 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller... 625) 4S raid} 
LT3680EDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Swi is 8.30 5.93 4.88 LTC1574CS#PBF-ND Adjustable CMOS Step-Down, DC/DC Converter ... 8.50 5.65 4.85 
LT3680EMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 8.50 6.07 5.00 LTC1622CMS8-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller... 4.38 2.91 2.19 
LT3680IDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 9.95 7.11 5.86 LTC1622CMS8#PBF-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 438 2.91 2.19 
LT3680IMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 10.20 7.29 6.00 LTC1622CS8-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controlle: 3.88 258 1.94 
LT3681EDE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 7.30 5.21 4.29 LTC1622CS8#PBF-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 3.88 258 1.94 
LT3684EMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 615 436 3.59 LTC1624CS8#PBF-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller* Te EEG) 
L13684IDD#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 7.08 5.06 4.17 * ROHS Compliant (Continued) 
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f J LINEAR Digi Reel POWER MANAGEMENT (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC16241S8#PBF-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller* .. 8.88 5.90 4.80 LTC3400BES6#TRMPBFTR-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter*...... 1170.00/500 
LTC1625CS-ND No Rsense™ Sync. Step-Down Switching Reg. 913 6.06 4.85 LTC3400ES6#TRMPBFCT-ND 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter*.. 456 408 3.67 
LTC1625CS#PBF-ND No RseNse™ Sync. Step-Down Switching Reg.* 9.13 6.06 4.85 LTC3400ES6#TRMPBFTR-ND 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter* .. 1020.00/500 
LTC16251GN#PBF-ND No RseNse™ Sync. Step-Down Switching LTC3401EMS-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost DC/DC Converter. 5.50 3.66 2.75 
Regulator* 11.75 7.81 6.28 LTC3401EMS#PBF-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost DC/DC Converter* 6.50 3.66 2.75 
LTC16251S-ND No Rsense™ Sync. Step- “Down “Switching Reg. 11.00 7.31 5.85 LTC3402EMS#PBF-ND 2A, 3MHz, Sync. Boost DC/DC 
LTC16251S#PBF-ND No RseNse™ Sync. Step-Down Switching Reg. 11.00 7.31 5.85 Converter* NEW!.. i" 713 4.74 357 
LTC1627CS8-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg. 438 2.91 2.19 LTC3404EMS8#PBF-ND 1.4MHz, Monolithic Sync. Step-Down Regulato! 6.75 382 2.88 
LTC1627CS8#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* 438 2.91 2.19 LTC3405AES6#TRMCT-ND 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulato! 3.84 343 3.09 
LTC16271S8#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* 6.50 4.32 3.25 LTC3405AES6#TRMTR-ND 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulato ad 980.00/500 
LTC1628CG#PBF-ND Mono Step-Down Switching Regulator* ee 9.13 6.06 4.75 LTC3405AES64TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator* ..... 3.84 3.43 3.09 
LTC1628CG-SYNC#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg. 9.50 631 4.90 LTC3405AES6#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator* 980.00/500 
LTC1628CUH#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.*...... 9.38 6.70 5.51 LTC3405AES6-1.5#TRMCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. 3.84 3.43 3.09 
LTC16291G-ND Poly-Phase High Efficiency Sync. Step-Down LTC3405AES6-1.5#TRMPBFCT-ND| 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. 3.84 343 3.09 
Switching Regulator .... 14.25 9.47 7.30 LTC3405AES6-1.5#TRMPBFTR-ND| 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.*.... SOT-23-6 980.00/500 
LTC16291G#PBF-ND Poly-Phase High Efficiency Sync. Step-Down LTC3405AES6-1.8#TRMCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg........SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 
Switching Regulator* 28-SSOP 14.25 947 7.30 LTC3405AES6-1.8#TRMPBFCT-ND| 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.*....SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 
LTC1649CS-ND 3.3V, Step-Down Switching Regulator Controller. -16-SOIC 8.38 5.57 4.20 LTC3405AES6-1.8#TRMPBFTR-ND| 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.* .... SOT-23-6 980.00/500 
LTC1649CS#PBF-ND 3.3V, Step-Down Switching Reg. Controller* . -16-SOIC 838 5.57 4.20 LTC3405ES6#TRMCT-ND 1.5MHz, 300mA, High Efficiency Sync. 
LTC1698EGN-ND Secondary Synchronous Rectifier Controlle: 16-SSOP 11.25 7.47 5.63 Step-Down Regulator .. SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 
LTC1698EGN#PBF-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller* 16-SSOP 11.25 7.47 5.63 LTC3405ES6#TRMPBFCT-ND 1.5MHz, 300mA, High Ef 
LTC1698ES-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller. -16-SOIC 11.38 7.56 5.69 Step-Down Regulator* .... SOT-23-6 3.84 343 3.09 
LTC1701BES5#TRMCT-ND 1MHz Step-Down DC/DC Converter .. -TSOT-23-5 442 3.95 3.56 LTC3405ES6#TRMPBFTR-ND 1.5MHz, 300mA, High Efficiency Sync. 
LTC1701BESS#TRMPBFCT-ND | 1MHz Step-Down DC/DC Converter* -TSOT-23-5 4.42 3.95 3.56 Step-Down Regulator... .. SOT-23-6 856.25/500 
LTC1702CGN#PBF-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Reg. Controller* . 24-SSOP 9.88 6.56 4.95 LTC3406ABESS#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*... TSOT-23-5 4.20 3.75 3.38 
LTC1704EGN-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller LTC3406ABESS#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 1075.00/500 
Plus Linear Regulator Controller... 8.25 5.89 4.85 LTC3406AES5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*... TSOT-23-5 4.20 3.75 3.38 
LTC1704EGN#PBF-ND. Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller LTC3406AES5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 1075.00/500 
Plus Linear Regulator Controller* .. 8.25 5.89 4.85 LTC3406BESS5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 4.59 410 3.69 
LTC1735CF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Reg 0-TSSOP 7.00 4.65 3.50 LTC3406BES5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1735CF#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Reg.* 0-TSSOP 7.00 4.65 3.50 LTC3406BES5-1.5#TRMPBFCT-ND| 1.5IMHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*...TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 
LTC1735CGN#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regul .-16-SSOP 688 4.57 3.44 LTC3406BES5-1.5#TRMPBFTR-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1735CGN-1#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ..16-SSOP 6.88 4.57 3.44 LTC3406BES5-1.8#TRMCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulato: TSOT-23-5 4.59 410 3.69 
LTC1735CS-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator......16-SOIC 6.63 440 3.32 LTC3406BES5-1.8#TRMTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulato: TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1735CS#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ...16-SOIC 6.63 4.40 3.32 LTC3406BES5-1.8#TRMPBFCT-ND| 1.5IMHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 
LTC17351GN#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ..16-SSOP 9.00 5.98 4.50 LTC3406BES5-1.8#TRMPBFTR-ND] 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC17351S#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ..16-SOIC 8.63 5.73 4.35 LTC3406ES5#TRMCT-ND Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg TSOT-23-5 459 410 3.69 
LTC1771EMS8#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching DC/DC LTC3406ES5#TRMTR-ND j., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg TSOT-23-5 1175.00/500 
Controller* NEW!. 5.63 3.74 2.82 LTC3406ES5#TRMPBFCT-ND Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.*... TSOT-23-5 4.59 410 3.69 
LTC1771ES8#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching DC/DC LTC3406ES5#TRMPBFTR-ND. Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* ... TSOT-23-5 1175.00/500 
Controller* NEWE. 5.38 3.57 2.70 LTC3406ES5-1.54TRMCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg......TS01-23-5 459 410 3.69 
LTC1772BES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode LTC3406ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.*.. TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 
Step-Down DC/DC Controller. SOT-23-6 456 4.08 3.67 LTC3406ES5-1.5#TRMPBFTR-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* .. TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1772BES6#TRMPBFCT-ND | Constant Frequency, Current Mode LTC3406ES5-1.8#TRMCT-ND 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Re: TSOT-23-5 459 410 3.69 
Step-Down DC/DC Controller* SOT-23-6 456 4.08 3.67 LTC3406ES5-1.8#TRMTR-ND 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Ret TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1772BES6#TRMPBFTR-ND | Constant Frequency, Current Mode LTC3406ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.*..TS0T-23-5 459 410 3.69 
Step-Down DC/DG Controller* SOT-23-6 1018.75/500 LTC3406ES5-1.8¢TRMPBFTR-ND/ 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* .. TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1772ES64TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode LTC3407AEDD#PBF-ND Dual, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down 
Step-Down DC/DC Controller. SOT-23-6 456 4.08 3.67 DC/DC Regulator... aus 5.20 3.71 3.06 
LTC1772ES64TRMPBFCT-ND Constant Frequency, Current Mode LTC3407AEMSE#PBF-ND Dual, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down 
Step-Down DC/DC Controller* SOT-23-6 456 4.08 3.67 DC/DC Regulator... es 6.20 3.71 3.06 
LTC1772ES64TRMPBFTR-ND Constant Frequency, Current Mode LTC34071DD-2#PBF-ND Dual, 2.25MHz, 800mA, Sync. 
Step-Down DC/DC Controller* ... SOT-23-6 1018.75/500 Step-Down DC/DC Regulator* 6.78 484 3.99 
LTC1773EMS#PBF-ND Sync. Step-Down DC/DC Controller 10-MSOP 5.38 3.57 2.69 LTC3407IMSE-2#PBF-ND Dual, 2.25MHz, 800mA, Sync. 
LTC1778EGN-ND Sync. Step-Down Switching Regulator Controller...16-SSOP 5.75 3.82 2.88 Step-Down DC/DC Regulator* 6.78 484 3.99 
LTC1778EGN#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Reg. Controller*. 16-SSOP 5.75 3.82 2.88 LTC3409EDD#PBF-ND 600mA, Mono. Sync. Step-Down Regulator* NEW!..8-DFN 4.30 3.07 2.53 
LTC1778EGN-1-ND Sync. Step-Down Switching Regulator Controller...16-SSOP 5.75 3.82 2.88 LTC3411EDD#PBF-ND 1.25A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Converter* . 6.40 4.25 3.26 
LTC1778EGN-1#PBF-ND. Sync. Step-Down Switching Reg. Controller*.. 16-SSOP 5.75 3.82 2.88 LTC341 2AEUF#PBF-ND 3A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* .. 6.88 493 4.06 
LTC1779ES64TRMCT-ND 250mA Step-Down DC/DC Converter SOT-23-6 445 3.98 3.58 LTC3412EFE#PBF-ND 3A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* ... 7.90 5.64 4.65 
LTC1779ES6#TRMPBFCT-ND 250mA Step-Down DC/DC Converter*. SOT-23-6 445 3.98 3.58 LTC3413EFE#PBF-ND 3A, 2MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator*...16-TSSOP 7.90 5.72 4.67 
LTC1779ES64TRMPBFTR-ND 250mA Step-Down DC/DC Converter*. SOT-23-6 1000.00/500 LTC3414EFE-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator......20-TSSOP 9.00 6.07 5.00 
LTC1844ES5-1.54TRMCT-ND 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Re -TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 LTC3414EFE#PBF-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down 
LTC1844ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. -TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 Regulator* NEW... .20-TSSOP 9.00 6.07 5.00 
LTC1844ES5-1.54TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. . TSOT-23-5 725.00/500 LTC3415EUHF#PBF-ND 7A, PolyPhase® Sync. Step-Down Reg.* NEWS...... 38-QFN 13.83 9.29 7.65 
LTC1844ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. -TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 LTC3416EFE#PBF-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down 
LTC1844ES5-1.84TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. . TSOT-23-5 725.00/500 Regulator* NEW!.. 20-TSSOP 9.83 6.60 5.44 
LTC1844ES5-2.5#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. .TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 LTC3417AEDHC#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 
LTC1844ES5-2.54TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. - TSOT-23-5 725.00/500 Regulators NEW!... 6.90 493 4.06 
LTC1844ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. -TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 LTC3417AEDHC-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz SI ‘ep-Down DC/I 
LTC1844ES5-3.34TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. . TSOT-23-5 725.00/500 Regulator* NEW!.. 6.23 419 3.56 
LTC1844ES5-BYP#TRMCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.. .TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 LTC3417AEFE#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step- -Down DC/DC 
LTC1844ES5-BYP#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. -TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 Regulator* NEWS.......... 7.30 5.21 4.29 
LTC1844ES5-BYP#TRMPBFTR-ND| 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. . TSOT-23-5 725.00/500 LTC3417AEFE-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 
LTC1844ES5-SD#TRMPBFCT-ND| 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* .. -TSOT-23-5 2.88 2.58 2.32 Regulator* NEW!.. 6.65 447 3.280 
LTC1844ES5-SD#TRMPBFTR-ND| 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* . TSOT-23-5 725.00/500 LTC3417AIDHC-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step- -Down DC/DC 
LTC1871EMS#PBF-ND Current Mode Boost, Flyback, SEPIC Controller* ..10-MSOP 5.38 357 2.70 Regulator* NEW!.. 7.15 482 4.09 
LTC1872BES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3417AIFE-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step- -Down DC/DC 
DC/DC Controller... SOT-23-6 4.42 3.95 3.56 20-TSSOP 7.58 5.10 4.34 
LTC1872BES6#TRMPBFCT-ND | Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3418EUHF#PBF-ND 8A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Reg.* NEW!...38-QFN 12.18 819 6.74 
DC/DC Controller* .. SOT-23-6 442 3.95 3.56 LTC3419EDD#PBF-ND Dual Mono 600mA Sync. Step-Down Regulator* 8-DFN 3.90 2.79 2.29 
LTC1872BES6#TRMPBFTR-ND | Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3419EMS#PBF-ND Dual Mono 600mA Sync. Step-Down Regulator*..10-MSOP 3.90 2.79 2.29 
DC/DC Controller* .. SOT-23-6 1000.00/500 LTC3421EUF#PBF-ND 3A, 3MHz, Micropower Sync. Boost Converter 
LTC1872ES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up with Output Disconnect* NEW!............ 7.00 5.00 4.12 
DC/DC Controller SOT-23-6 4.42 3.95 3.56 LTC3422EDD#PBF-ND 1.5A, 3MHz, Micropower Sync. Boost Converter 
LTC1872ES6#TRMPBFCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up with Output Disconnect* NEWS........... 5.90 4.21 3.47 
DC/DC Controller*.. SOT-23-6 442 3.95 3.56 LTC3423EMS-ND 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower 
LTC1872ES64TRMPBFTR-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up Sync. Boost DC/DC Converter. 5.50 366 2.75 
DC/DC Controller* .. SOT-23-6 1000.00/500 LTC3426ES6#TRMPBFCT-ND 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter* . 414 3.70 3.33 
LTC1872ES6TR-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3426ES6#TRMPBFTR-ND 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter* 955.00/500 
DC/DC Controller... ... SOT-23-6 5000.00/2,500 LTC3428EDD#PBF-ND 4A, 2MHz, Dual Phase Boost DC/DC 
LTC1874EGN#PBF-ND Dual Constant Frequency, Current Mode Step-Down Converter* NEW!. 7.00 465 3.73 
DC/DC Controllers... 16-SSOP 6.75 449 3.38 LTC3429ES6#TRMPBFCT-ND 600mA MPU Sync. Boost Converter* 456 4.08 3.67 
LTC1875EGN#PBF-ND 1.5A Monolithic Sync. Step- Down Regulator* 16-SSOP 7.00 4.65 3.57 LTC3429ES6#TRMPBFTR-ND. 600mA MPU Sync. Boost Converter* 1065.00/500 
LTC1876EG#PBF-ND High Efficiency Dual Synchronous Step-Down Switching LTC3441EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* NEW!..12-DFN 7.10 5.07 4.18 
Regulator and Step-Up Controller* NEWS......... 36-SSOP 12.63 8.39 6.32 LTC3440EMS#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 10-MSOP 583 387 2.92 
LTC1877EMS8-ND High Efficiency Mono. Sync. Step-Down LTC3442EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 2-DFN 8.00 5.32 4.21 
Regulator... .8-MSOP 613 4.07 3.07 LTC3443EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 2-DFN 7.10 4.72 3.78 
LTC1877EMS8#PBF-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator* 6.13 4.07 3.07 LTC3445EUF#PBF-ND [2 Controllable Buck Regulator* NEW! 4-QFN 4.90 350 2.88 
LTC1878EMS8#PBF-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator* 5.50 3.66 2.80 LTC3446EDE#PBF-ND Mono. Sync Buck Regulators with Dual VLDO 
LTC1879EGN#PBF-ND 1.2A Synchronous Step-Down Regulator* .. 7.20 479 3.67 Regulators* NEW!........ §.50 3.93 3.24 
LTC1922EG-1#PBF-ND Sync. Phase Shift PWM Controller* NEW! 11.25 7.47 5.63 LTC3447EDD#PBF-ND 12C Controllable Buck Regulator* NEW! 3.90 2.79 2.29 
LTC3026EDD#PBF-ND 1.5A VLDO™ Linear Regulator* NE! 438 314 2.59 LTC3448EDD-ND 1.5MH2/2.25MHz, 600mA Sync. Step-Down Reg. 410 293 241 
LTC3026EMSE#PBF-ND 1.5A VLDO™ Linear Regulator* NEW!. 438 314 2.59 LTC3448EMS8E#PBF-ND 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Sync. Step-Down 
LTC3400BES6#TRMCT-ND 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter .. 456 408 3.67 410 293 241 
LTC3400BES64TRMPBFCT-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter*......SOT-23-6 4.56 4.08 3.67 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 =100 
LTC3450EUD#PBF-ND Triple Output Power Supply for Small TFT-LCD LTC3776EGN#PBF-ND Dual 2-Phase, No RSENse™, Synchronous Controller 
Displays* NEWS... 51001) 357) 2194 for DDR/QDR Memory Termination* NEWE.......24-SSOP 7.50 5.36 4.41 
LTC3499EDD#PBF-ND 750mA Sync. Step-Up DC/DC Converter* NEW! 430 3.07 253 LTC3778EF-ND Wide Operating Range, Sync. 
LTC3499EMS8#PBF-ND 750mA Sync. Step-Up DC/DC Converter* NEWE...8-MSOP 4.30 3.07 2.53 Step-Down Controller... 20-TSSOP 7.13 4.74 3.57 
LTC3520EUF#PBF-ND Sync.1A Buck Boost and 600mA Buck Converter*....24-QFN 7.00 5.00 4.12 LTC3778EF#PBF-ND Wide Operating Range, Sync. 
LT03522EUD#PBF-ND Sync. 400mA Buck Boost and 200mA Step-Down Controller*.... -20-TSSOP_ 7.13 4.74 3.57 
Buck Converter* 5.00 3.57 2.94 LTC3780EG#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* ..24-SSOP 9.50 6.64 5.47 
LTC3523EUD4PBF-ND Sync. 600mA Step-Up and 400mA Step Down LTC3780EUH#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* ... 6.64 5.47 
DC/DC Converter*... 6.28 422 3.58 LTC37801G#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* 7.64 6.29 
LTC3525ESC6-3.34TRMPBFCT-ND| 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter 414 3.70 3.33 LTC3780IUH#PBF-ND High Eff., Syne. 4-Switch Buck Boost Controller 7.64 6.29 
LTC3525ESC6-3.34TRMPBFTR-ND| 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter 7060.00/500 EIGS785E UFsEBESND HIGH. Syn No RseNse™ Buck Boost Bs) ve 
LTC3525ESC6-5#TRMPBFCT-ND| 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter*.. 414 370 3.33 : = : y 
LTC3525ESC6-5#TRMPBFTR-ND| 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* 1060.00/500 LTC3805EDD#PBF-ND Adjustable Frequeney Current Mode Flyback 
LTC3530EDD#PBF-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Boost DC/DC Controller* NEW!.. 275 2.01 1.64 
LTC3809EDD#PBF-ND No RseNse™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller*. 5.00 3.57 2.94 
DC/DC Converter* NEWE............ 5.50 4.24 3.35 J 
- LTC3809EDD-1#PBF-ND No Rsense™, Low Input Voltage, Sync. 
LTC3530EMS#PBF-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Boost DC/DC Controller* . 500 3.57 2.94 
PRON CSDFEEELAIN Sta eee evan 350 4.24 3:35 | “[TC3809EMSEFPBF-ND No Rsense™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller™. 5.00 3.57 2.94 
ite. Buek Bogsti0G SE) Bie) eb) LTC3809EMSE-1#PBF-ND No Rsense™, Low Input Volt., Sync 
LTC3532EDD#PBF-ND 500mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* NEW!.10-DFN 4.70 3.36 2.77 DC/DC Controller* P ye. 500 357 2.94 
LTC3532EMS#PBF-ND 500mA Sync. Buck Boost DC/DC r ; j ; 
LTC3810EG#PBF-ND 100V Current Mode Sync. 
Converter* NEW?..... 4.70 3.36 2.77 Regulator Controller* .. 7.00 5.00 4.12 
LTC3533EDE#PBF-ND 2A Wide Input Voltage Sync. Buck Boost 1103810EUH-5#PBF-ND GOV Current Mode Sync. Switching 
LTC3538EDCB¢TRMPBFCT-ND ore ste: DC/DC Converter* DFN Oe a “e Regulator Controller® is eS Bee 
LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND | 800mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter . -DFN 1500.00/500 Te eer ae ae aa nal pate Controle oe Bee an 
LTC3541EDD#PBF-ND High Efficiency Buck/VLDO Regulator* NEW! 3.78 270 2.22 LTC3812EFE-5#PBF-ND GOV Current Mode Sync. Switching ; j i 
LTC3544BEUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down Regulator* . 5.90 421 3.47 Regulator Controller* .16-TSSOP 6.50 4.64 3.82 
LTC3544EUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down Regulator* . 5.90 4.21 3.47 LTC3813EG#PBF-ND 100V Current Mode Sync. Step-Up Controller*.....28-SSOP 7.50 5.36 4.41 
LTC3545EUD#PBF-ND Triple 800mA Sync. Step-Down Regulator* NEW!..16-QFN 6.20 4.43 3.65 LTC3814EFE-5#PBF-ND 6OV Current Mode Sync. Step-Up Controller*......16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LTC3548EDD#PBF-ND Dual 400mA/800mA Sync. Step-Down LTC3824EMSE#PBF-ND High Voltage Step-Down Controller* NEW! 4.00 278 2.30 
DC/DC Regulator* NEWS............ 5.20 3.71 3.06 LTC3826EG-1#PBF-ND 30pA la, Dual, 2-Phase Sync. Step-Down 
LTC3561EDD#PBF-ND 1A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Controller* ... 7.69 6.33 
Converter* NEW!. 5.00 3.57 2.94 LTC3826EUH#PBF-ND 30uA Ia, Dual, 2 Phase Sync. Step- Down 
LTC3562EUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down DC/DC Regulator* .. 6.50 464 3.82 Controller* 7.86 6.47 
LTC3568EDD#PBF-ND 1.8A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Converter*.....10-DFN 5.90 4.21 3.47 LTC38271G-1#PBF-ND Low la, Dual, 
LTC3610EWP#PBF-ND 12A, 24V, Mono Sync. Step-Down DC/DC Controller* ... Ky 8.64 7.12 
Converter* 17.00 12.14 10.00 LTC3830-1ES8-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller. 625) 1455) 313) 
LTC3672BEDC-1#TRMPBFCT-ND | Mono Fixed Out 400mA Buck Regulator* 445 3.98 358 LTC3830-1ES8#PBF-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 625 415 3.13 
LTC3672BEDC-1#TRMPBFTR-ND | Mono Fixed Out 400mA Buck Regulator* 1145.00/500 LTC3830EGN-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller. if oeeeoulomestos 
LTC3700EMS-ND Constant Frequency Step-Down DC/DC LTC3830ES-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller. G18, 4574) 73:57 
Controller with LDO Reg 463 3.30 2.72 LTC3830ES#PBF-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller TAR LAE eiey/ 
LTC3700EMS#PBF-ND Constant Frequency Step-Down DC/DC LTC3830ES8-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller. 6.25 4.15 3.13 
Controller with LDO Reg.* NEW!. 463 3.30 2.72 LTC3831EGN-ND HP Sync. Switching Regulator Controlle! 6.00 3.99 3.00 
LTC3701EGN-ND 2-Phase, Low Input Voltage Dual Step-Down LTC3831EGN#PBF-ND HP Sync. Switching Regulator Controller* NEI 6.00 3.99 3.00 
DC/DC Controller ..... 7.00 465 3.50 LTC3832-1ES8-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller. 5.88 4.20 3.46 
LTC3701EGN#PBF-ND 2-Phase, Low Input Voltage Dual Step-Down LTC3832-1ES8#PBF-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller 5.88 4.20 3.46 
DC/DC Controller*.. 700 465 350 LTC3832EGN#PBF-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller 6.25 4.46 3.68 
LTC3704EMS#PBF-ND Wide Input Range, Positive to Negative LTC3835|IFE#PBF-ND Low la Sync. Step-Down Controller* NE! 8.50 6.14 5.22 
DC/DC Controller* 3.75 268 2.24 LTC38351GN-1#PBF-ND Low la Sync. Step-Down Controller* 8.25 6.00 4.94 
a i ici y | LTC3835|UFD#PBF-ND Low Ia Sync. Step-Down Controller* 8.50 614 5.22 
PUES EAD) High Efficiency, 2-Phase Sync. Step-Down LTC3836EGNPBF-ND Dual, 2-Phase, No RSENSE™ Synchronous 
Switching Regulator* NEWS... fy 913 6.06 4.64 Controller* NEW! 550 424 3.35 
LTC3708EUH#PBF-ND Fast 2-Phase, No RSENse™ Buck Controller with OnFroUsr st ane b : : 
Output Tracking*.... 963 640 5.11 LTC3850EGN#PBF-ND Dual, 2-Phase Sync. Step-Down Switching 
L7¢3713EG-ND Low Input Voltage, High Pt Sync. Controller* .... 488 3.43 2.82 
CMC CoRGlEn see 338 557 419 |  LTC3850EUF#PBF-ND Dual, 2-Phase Syne. 
— ; 5 : Controller* .. 488 3.43 2.82 
LTC3713EG#PBF-ND Low Input Voltage, HP, Sync. DC/DC Cont.* 8.38 5.57 4.19 LTC3873EDDB#TRMPBFCT-ND_ | No Rsense™ Gonstant Freq, Current Mode Boost/Flyback/ 
LTC3717EGN#PBF-ND Wide Operating Range, Synchronous Step-Down SEPIC DC/DC Controller* .. _.8-DFN 2.91 2.60 2.34 
Controller for DDR Memory Termination* 16-SSOP 613 4.07 3.07 
703717EUH-1-ND Wide Operating Range, Synchronous Ste -Down > v i LTC3873EDDB#TRMPBFTR-ND | No RseNse™ Constant Freq. Current Mode Boost/Flyback/ 
Controller for DDR Memory Termination 32-0FN 6.63 4.73 3.90 SEPIC'DG/DG Gontroller® wnBDFN 7351001500 
L1C3717EUH-1#PBF-ND Wide Operating Range, Synchronous Step-Down : Supervi: sors 
Controller for DDR Memory Termination® .............. 32-QFN 6.63 473 3.90 LTC690CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*. 6.25 4.17 3.50 
LT¢3718EG-ND Low Input Voltage, DC/DC Controller for LTC690CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 6.88 458 3.75 
DDR/QDR Memory Termination 6.88 4.91 4.04 LTC690CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*. 6.88 4.58 3.75 
oes Es seo_an con | Lemont | ru so ore 38 te 
lemory Termination* ! i i if Es E u E g 
L1C3721EGN-1#PBF-ND Push-Pull PWM Controller* NEW!.... 913 652 5.37 LTC692CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 6.25 4.17 3.50 
frcanecneecran Sine Dual Moats Phacalnice later LTCB92CNB#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*. 625 417 350 
11.00 7.86 6.47 LTC692CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*.. 6.88 458 3.75 
‘ ‘ i LTC693CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 7.50 5.00 4.15 
LTC3723EGN-1#PBF-ND Sync. Push-Pull PWM Controller* NEW............. 16-SSOP 9.38 6.70 5.51 : ae 
usr 2 ih ter Se Se om ee a aac 
Switching Regulat 10.25 6.93 5.71 i { . . / . 
TEE eErCeEE EN + Phase, Hah Hisiena Sah acca LTC694CS8-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WD 810 538 4.20 
Suiting Requigicee ES SCR. SF; LTC694CS8-3.3#PBF-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 8.10 538 4.20 
L7€3727EUH-14PBE-ND 2-Phase he h Paciane Sone é é LTC695CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*.. 6.88 4.58 3.80 
witching Regulator yn “an FoR BE LTC695CSW-ND. MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 7.50 5.00 4.15 
L103728EG#PBF-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step-Down : 2 - LTC695CSW#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*. 7.50 5.00 4.15 
TaKinGiBh ; LTC695CSW-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WD 16-SOIC 813 5.42 4.55 
CiCaPRRUARPREAG soumtcing Regulator ans 102 SOE ESAS LTC695CSW-3.34PBF-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT*..... 16-SOIC 8.13 5.42 4.55 
a bk fy Bey eget aan er LTC699CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 490 3.26 247 
erences SEMI Booraee Hat EA Guise ceca Ey a) LTCE99CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT*. 490 3.26 2.47 
Switching REGULaGF e OPN RIED ON a Ha. Se LTC699CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 5.30 352 267 
LTC3729EG#PBF-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Sync. le teszesee eer ND WRUGIRECOr CIC ath ev WOR 818059) 2-53) 91.95 
Step-Down Switching Regulator* 11.88 7.89 5.94 Backup and WDT*... 688 460 3.80 
LTC3729EUH-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Sync. LTC1235CSW#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery 
Step-Down Switching Regulator... 1213 866 7.13 Backup and WDT* 16-SOIC 7.50 5.00 415 
LTC3729EUH#PBF-ND ree ene aitedeg Syne. (43. RR: 8 LTC1326CMS8-2.54PBF-ND | 2.5V, MPU Precision Triple Supply Monitor 463 3.08 2.45 
tep-Down Switching Regulator . 66 7. LTC1326CS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor 438 291 2.35 
LTC3732CG-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Sync. Buc LTC1326CS8#PBF-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor* . 438 2.91 2.35 
Switching Regulator Controller 875 5.81 4.63 LTC1326CS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monito 438 2.91 2.35 
LTC3732CG#PBF-ND 3-Phase, 5-Bit VID, G00kHz, Sync. Buck LTC1326CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, MPU Precision Triple Supply Monitor* 438 2.91 2.35 
Switching Regulator Controller* 875 5.81 4.63 LTC1536CMS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications 6.20 412 3.35 
LTC3736EGN#PBF-ND Dual 2-Phase, No RsENse™, Synchronous LTC1536CS84PBF-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications*. “SOIC 5.30 3.52 2.85 
Controller* NEWS... 763 5.45 4.49 LTC1726EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V Triple Supply Monitor*....... 8-MSOP 388 2.58 2.00 
LTC3736EUF#PBF-ND Dual 2-Phase, No RseNse™, Synchronous LTC1727EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V Precision Triple Supply Monitor* . 8-MSOP 3.88 2.58 2.00 
Controller* NEW!.... 7.88 5.63 4.63 LTC1728ES5-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V Precision Triple Supply Monitor* . TSOT-23-5 3.44 3.08 277 
LTC3737EGN#PBF-ND Dual 2-Phase, No Rsense™, DC/DC LTC1728ES5-3.37TRMPBFIR-ND | 3.3V Precision Triple Supply Monitor™ . TSOT-23-5 768.75/500 
Controller* NEWS... 7.38 5.27 4.34 LTC2900-1CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor: O-DFN 413 274 2.20 
LTC3737EUF#PBF-ND Dual 2-Phase, No Rsense™, DC/DC LTC2900-1 CDD#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* . O-DFN 413 274 2.20 
Controller* NEW!.... 7.38 5.27 4.34 LTC2900-1CMS#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* .. 3.63 2.41 2.00 
LTC3773EG#PBF-ND Triple Output, Synchronous 3- Phase DC/DC LTC2900-2CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor. 413 2.74 2.20 
Controller* NEW!.... 7.88 5.64 4.65 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC2900-2CMS#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 3.63 241 2.00 LTC19211S8#PBF-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor* .... 6.63 440 3.80 
LTC2900-2IDD#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 475 316 2.55 LTC1966CMS8#PBF-ND Precision Micropower RMS/DC Converter 8-MSOP 5.88 3.91 3.60 
LTC2901-1CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* NEW! 463 3.08 2.55 LTC1968CMS8#PBF-ND Precision Wide Bandwidth, RMS/DC Converter 8-MSOP 7.90 5.25 4.80 
LTC2901-2CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* NEW! 463 3.08 2.55 LTC2920-1CS5#TRMCT-ND Power Supply Margining Controller ... OT-23-5 3.02 270 2.43 
LTC2901-3CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* NEW! 463 3.08 2.55 LTC2920-1CS5#TRMPBFCT-ND | Power Supply Margining Controller* OT-23-5 3.02 270 2.43 
LTC2901-4CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* NEW! 463 3.08 2.55 LTC2920-2CMS8#PBF-ND Dual, Power Supply Margining Controller 8-MSOP 3.50 2.33 1.90 
LTC2902-1CGN-ND Programmable Quad Supply Monito 463 3.30 2.72 LTC2927CDDB#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 8-DFN 3.72 3.33 3.00 
LTC2902-1CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 463 330 2.72 LTC2927IDDB#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 8-DFN 4.40 3.93 3.54 
LTC2902-2CGN-ND Programmable Quad Supply Monito 463 330 2.72 LTC2927ITS8#TRMPBFCT-ND Single Power Supply Tracking Controller* TSOT-23-8 4.40 3.93 3.54 
LTC2902-2CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* ..... 463 3.30 2.72 LTC2927ITS8#TRMPBFTR-ND | Single Power Supply Tracking Controller* TSOT-23-8 1125.00/500 
LTC2903CS6-A1#TRMPBFCT-ND| Adjustable Precision Quad Supply Monitor 4.00 3.58 3.22 LTC2970CUFD#PBF-ND Dual 120 Power Supply Monitor and Margining 
LTC2903CS6-A1#TRMPBFTR-ND| Adjustable Precision Quad Supply Monitor* 1025.00/500 Controller* NEWS... 7.98 5.70 4.69 
LTC2903CS6-B1#TRMCT-ND Positive Precision Quad Supply Monitor... 4.00 3.58 3.22 LTC2970CUFD-1#PBF-ND Dual |2C Power Supply Monitor and Margining 
LTC2903CS6-B1#TRMPBFCT-ND) Positive Precision Quad Supply Monitor* 4.00 3.58 3.22 Controller* NEWS... 7.98 5.70 4.69 
LTC2903CS6-B1#TRMPBFTR-ND| Positive Precision Quad Supply Monitor* 1025.00/500 LTC3731CUH#PBF-ND 3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching 
LTC2903CS6-D1#TRMPBFCT-ND| Adj. Precision Quad Supply Monitor 400 358 3.22 Regulator Controller* 9.13 6.52 5.37 
LTC2903CS6-D1#TRMPBFTR-ND) Adj. Precision Quad Supply Monitor 1025.00/500 LTC4257CS8-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface Controlle “SOIC 83.25 232 1.91 
LTC2908IDDB-B1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* 655 5.85 5.27 LTC4257CS8#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface Controller* 3.25 232 1.91 
LTC2917CMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC42571S8#PBF-ND Power Over Ethernet Interface Controller* 3.75 2.68 2.21 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 260 2.32 1.91 LTC4257IDD-1#PBF-ND Power Over Ethernet Interface Controller* 413 2.95 2.43 
TTG2517CMS-B1=PBEND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4259ACGW#PBF-ND Quad IEEE 802.3af PoE Controller™.... 14.25 9.50 8.15 
and Adj. Watchdog Timer* 260 232 1.91 LTC4263CDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 6.90 4.21 3.47 
LTC2917HMS-A14PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4263IDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 4-DFN 7.08 5.05 4.16 
and Adj. Watchdog Timer* 293 261 245 LTC4263CS#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* ......16-SOIC 5.90 4.21 3.47 
LTC2917HMS-B14PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC42631S#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* ...... 16-SOIC 7.08 5.05 4.16 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 2.93 2.61 2.15 LTC4264CDE#PBF-ND High Power PD Interface Controller with 750mA 
_ F 7 7 Current Limit* 3.60 2.57 2.12 
LTC2917IMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds = 
hogee —_e 280 250 208 | [reizs7oaN-a#PBF-nD | IEE B02 at PD Pot Intertace™ 413 275 238 
and Adj. Watchdog Timer* 280 250 2.06 LTC4267IDHC-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface*. 5.25 3.50 3.00 
LTC2918CMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC42671GN-1#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface. 5.00 3.33 2.86 
an Ad Wathng Tiere 1ousoP _260_282 191 | TreppriGhfPBEND. ———| IEEE ae Sa PO PoE Inerace® 30335 286 
[TC2978CMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Threshold: . -Saf PD Po Interface”. H Be 
I Ae Ne LT¢4268CDKD-1#PBF-ND High Power PD Controller/Switching Reg. 480 343 282 
and Adj. Watchdog Timer 2.60 2.32 1.91 baat 
L7¢2918HMS-A14PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4268IDKD-1#PBF-ND High Power PD Controller/Switching Reg. 5.75 411 3.39 
id Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 2.93 261 215 LTC4350CGN#PBF-ND Hot Swappable Load Share Controller* NI 8:75) 9:80) 4165 
raaie Su 7 LTC43501GN#PBF-ND Hot Swappable Load Share Controller* NEW! 10.13 6.73 5.40 
LTC2918HMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds of SwWappatie oad stare Lorre b : : 
— To-MsoP 299 _261 218 | Toua54lsaePBF-ND Negative Vo lode OR Gontller Monitor NEW! 463 310 265 
5 = 7 j 7 - jegative Volt. Diode-OR Controller/Monitor ! . : i 
peat ese atEEND Sinale Supply Superv/soh with. Selectable nresholds LTC4355IDE#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 6.00 430 350 
LAE RICE ERED Silo siesly SiR vReT Hie eee, 20 2s) BIN8 LTC43551S#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 6.00 4.30 3.50 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 280 250 2.06 LTC4357CDCB#TRMPBFCT-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 3.92) 3/50) 3.15 
70291 9CMS-2.54PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV. OV and Negative ; pans LTC4357CDCBFTRMPBFTR-ND_| Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 7000.00/500 
i Voltage Monitor®... 3.73 3.13 2.57 LTC4357CMS8#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 3.40 2.43 2.00 
i 5 LTC4357IDCB#TRMPBFCT-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 468 418 3.76 
PrG2o 1 OMS ee BEND) ae atu input UV, OV and Negative uy es ae LTC4357IDCBATRMPBFTR-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 1200.00/500 
i 7 : 5 LTC4357IMS8#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 408 291 240 
PUERCO Ade) pat A sicbgd Input UV, OV and Negative am aie As LTC4411ES5#TRMPBFCT-ND | 2.6A Low Loss Ideal Diode* .. 386 3453.11 
L7¢2919HMS-3.34PBF-ND Precision Triple/Dual Inpu é ‘ 4 LTC4411ES5¢TRMPBFTR-ND 2.6A Low Loss Ideal Diode* .. 970.00/500 
: Voltage Monitor®... 470 3.95 3.25 LTC4412ES64TRMCT-ND Low Loss PowerPath™ Controller. 8.16) 2:83" 2155 
LTCo9T9CMS-5FPBF-ND P Triple/Dual 7 i UV, OVa d Neaati : : : L1C4412ES6#TRMPBFCT-ND Low Loss PowerPath™ Controller* . 3.16 283 2.55 
ragelor fio ua Apt ane INGgaWe am oe ae LTC4412ES6#TRMPBFTR-ND | Low Loss PowerPath™ Controller* . 795.00/500 
LTC2919HMS-5#PBF-ND pecan Triple/Dui : é x LTC44121S6#TRMPBFCT-ND Low Loss PowerPath™ Controller* . Ooms 5 mEaTo 
Voltage Monitor* 470 395 3.25 LTC44121S64TRMPBFTR-ND. Low Loss PowerPath™ Controller* .. 860.00/500 
7 : rer ee A m > LTC4414EMS8#PBF-ND Low Loss PowerPath™ Controller* NEW! 3.70 264 2.18 
meeeealein a eles) See a Sr Meee. a ee cs Ap ARG LTC4416EMS#PBF-ND Low Loss Dual PowerPath™ Controller* NE 475 3.78 2.99 
LTC2930HDD#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor Adjustable Charge Pump 
Reset Timer, Manual Reset* NEW!............... 12-DFN 6.80 5.71 4.71 LT1026CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 410 2.73 2.10 
LTC2931CF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable Reset and mu eerste aly oui’ aba ta vata paver as 430 Be 20 
Watchdog Timers* NEW! 20-TSSOP 5.95 5.00 4.12 5: fF witched Capacitor Voltage Converter with Reg. a 5 fF 
LTC2931HF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable Reset and LT1054CN8#PBF-ND sala Capacitor Voltage Converter with so geoesoed 
Watchdog Timers* NE! Teck ERP EA egulator* ... 5. 5: i 
LTC2932CF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, LT1054CSW#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg.*...16-SOIC 6.30 4.19 3.25 
and Supply Tolerance* NEW!. 5.95 5.00 412 LT1054CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg 6.00 3.99 3.00 
LTC2932HF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable Reset Timer LT1054CS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg. 6.00 3.99 3.00 
and Supply Tolerance* NEWS..... 20-TSSOP 7.53 6.32 5.21 LT10541N8#PBF-ND Seat gana Voltage Converter with 770) oR aoe ae 
egulator, Ind. Temp.* B k i 
Power Controllers LTT 0541SW#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with 
LT1248CN#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 6.88 4.58 3.65 - 
: Regulator, Ind. Temp. 930 618 4.85 
LT1248CS#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 7.38 492 3.90 if i i 
‘ LT10541S8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with 
LT12481S#PBF-ND Power Factor Correction Controller, 8.63 5.75 4.65 
" Regulator, Ind. Temp. 9.00 5.98 4.65 
LT1249CN8-ND Power Factor Correction Controller... 6.25 417 3.30 L710541S84PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with 
LT1249CN8#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 6.25 417 3.30 Regulator, Ind. Temp.* 9.00 5.98 4.65 
LT1249CS8#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 6.75 450 3.55 111054LCS8-ND Switched Ca itor Volt 
L71249INB#PBE-ND Power Factor Correction Controller* . 713 475 375 Regulator in. Tei. 1g) BER BAB 
ra See poe! ao poral ee Ind. Temp. oe a8 ae LT1054LCS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with 
id 3 B s Regulator, Ind. Temp.* A252 8am 215 
LT1508ISW-ND Power Factor and PWM Controller, Ind. Temp. Bye Gk Ei) LT3465AES64TRMCT-ND 2.4MHz White LED Step-Up Converte 336 3.00 2.70 
LT3420EMS#PBF-ND Photoflash Capacitor Charger w/Auto Refresh 5.00 3.57 2.94 LT3465AES64TRMTR-ND 2.4MHz White LED Step-Up Converter... 850.00/500 
Te eee TRMCTEND lied Cece cae: Seeeeiverae LT3465AESG4TRMPBFCT-ND — | 2.4MHz White LED Step-Up Converter* 0T-23-6 336 3.00 270 
a H LT3465AES64TRMPBFTR-ND 2.4MHz White LED Step-Up Converter* 850.00/500 
LT3468ES5#TRMPBFCT-ND Photoflash Capacitance Charger’ 459 410 3.69 LT3465ES64TRMPBFCT-ND White LED Step-Up Converter® . 3.36 3.00 2.70 
LT3468ES5#TRMPBFTR-ND. Photoflash Capacitance Charger* 1175.00/500 LT3465ES64TRMPBFTR-ND White LED Step-Up Converter* . 850.00/500 
(T3484EDCB-0#TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitor Charger* 5.04 450 4.05 LTC660CS8#PBF-ND 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter* 550 3.67 3.14 
eye mda ae Protest pate craigs ou eH ee LTC1044CN8#PBF-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 3.30 2.20 1.75 
‘ otoflash Capacitor Charger . 4 5 LTC1044CS8-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converte: 450 2.99 2.35 
LT3750EMS#PBF-ND Capacitor Charger Controller* NEI 7.00 5.00 4.12 LTC1044CS8#PBF-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 450 2.99 2.35 
LT4351CMS#PBF-ND MOSFET Diode-OR Controller* NEW: 5.00 3.32 2.70 LTC1046CN8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter 430 2.86 2.25 
rae! Le ae Mods OF Cort ine Temp.* NEW! ae ae a LTC1046CN8#PBF-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter* . 430 286 2.25 
7. “| ual PowerPath™ Switch Driver Te 4 . LTC1046CS8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter 5.80 3.86 3.00 
LTC1473LCGN#PBF-ND Dual PowerPath™ Switch Driver* 713 4.74 3.80 LTC1046CS8#PBF-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter* .. 5.80 3.86 3.00 
LTC1479CG-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems..36-SSOP 15.00 9.96 7.75 LTC10461S8#PBF-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter*...8-SOIC 7.10 4.72 3.70 
LTC1479CG#PBF-ND PowerPath™ Controller for Dual LTC1144CN8#PBF-ND Switched-Capacitor Volt. Converter with Shutdown* ...8-Dip 4.90 3.26 2.50 
Battery Systems* 36-SSOP 15.00 9.96 7.75 LTC1144CS8#PBF-ND Switched-Cap. Volt. Converter with Shutdown* 4.90 3.26 2.55 
LTC14791G-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems..36-SSOP 17.25 11.46 8.63 LTC11441S8#PBF-ND Switched-Cap. Volt. Converter with Shutdown* 5:70! 73:79) 12:05) 
LTC14791G#PBF-ND PowerPath™ Controller for Dual LTC1261CS-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter . 450 3.00 2.60 
Battery Systems* ... 17.25 11.46 8.63 LTC1261CS#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 450 3.00 2.60 
LTC1696ES6#TRMCT-ND Overvoltage Protection Controller 4.00 3.58 3.22 LTC1261CS8-4#PBF-ND 4V, Switched-Capacitor Voltage Inverter* 3.75 2.49 1.90 
LTC1696ES6#TRMPBFCT-ND Overvoltage Protection Controller 4.00 3.58 3.22 L1C1261LCMS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter. 4.00 2.66 2.00 
LTC1696ES6#TRMPBFTR-ND Overvoltage Protection Controller 893.75/500 LTC1261LCMS8#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 4.00 266 2.00 
LTC1921CMS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor. 5.00 340 2.90 LTC1261LCS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter. S163) 241! 1.82 
LTC1921CMS8#PBF-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor 5.00 3.40 2.90 LTC1261LCS8#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 3.63 241 1.82 
LTC1921CS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor. 5.25 3.75 3.15 LTC1262CN8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter 450 3.00 2.45 
LTC19211S8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor. 6.63 4.40 3.80 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1262CS8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* 463 3.08 2.32 LED Drivers 
LTC12621S8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converte 5.75 3.82 2.88 LTC3220EPF#PBF-ND 360mA Universal 18-Ch. LED Driver* NEWE!......28-UTQFN 5.00 3.36 2.85 
LTC12621S8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* 5.75 3.82 2.88 LT3474EFE#PBF-ND Step-Down 1A LED Driver* NEW! .16-TSSOP 5.90 4.21 3.47 
LTC1502CMS8-3.3-ND Single Cell to 3.3V Reg. Charge Pump LT3475EFE#PBF-ND Dual Step-Down 1.5A LED Driver* .20-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
DC/DC Converter. 413274 2.07 LT3477EFE#PBF-ND 3A DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rai 
LTC1503CS8-1.8-ND 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Convertei 3.63 2.41 1.82 Current Sense* NEW‘... 20-TSSOP 6.60 4.71 3.88 
LTC1503CS8-1.8#PBF-ND 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Converter* 3.63 241 1.82 LT3477EUF#PBF-ND 3A DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rail 
LTC1503CS8-2-ND 2V Inductorless Step-Down DC/DC Converter. 3.63 241 1.82 Current Sense* NEWS... 6.30 450 3.71 
LTC1514CS8-3.3-ND 3.3V, Step-Up/Down Switch-Capacitor LT34781FE#PBF-ND 4.5A Mono LED Driver with True Color PWM 
DC/DC Converter. 6.50 435 3.70 Dimming® ..... 8.65 6.17 5.08 
LTC1514CS8-5-ND 5V, Step-Up/Down Switch-Capacitor LT34781FE-1#PBF-ND 4.5A Mono LED 
DC/DC Converter, 6.50 4.35 3.70 Dimming... 8.65 6.17 5.08 
LTC1514CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Up/Down Switch-Capacitor LT3486EFE#PBF-ND Dual 1.3A White LED Step-Up Converter* NEW!..16-TSSOP 5.20 3.71 3.06 
DC/DC Converter: 6.50 435 3.70 LTC3490EDD#PBF-ND Single Cell 350mA LED Driver* NEW! 8-DFN 4.20 3.00 2.47 
LTC15151S8#PBF-ND Step-Up/Down Switch-Capacitor 7.88 5.25 4.50 PTason se eer Me amndle Gel arte Drivers NEW! al aa 300 ay 
-3.3/5- z itch j | riple Outpu’ river*.. | K ! t 
Pe eae SIS et sroDs Up Down Swllel Capacity 78 525 450 | _LT3498EDDB#TRMPBFCT-ND_| 20mA LED Driver and OLED Driver. 2-DFN 4.48 4.00 3.60 
Buse ge col LTOSITIFEAPEEND | 1A Sten Gurent LED Drver" NEW. i@-TSS0P 7.28 489.415 
DC/DC Converter.. 7.88 5.25 4.50 a : g ; g : 
L701516C¢S8-ND Regulated SV Ch: ; 625 415 355 L351 8EUF#PBF-ND 2.3A Switch Current LED Driver 6-QFN 5.90 4.21 3.47 
qe ee Fevulated BV hates Purp 7351 BIUF#PBF-ND 2.3A Switch Current LED Driver 6-OFN 708 508 417 
gulated 5V Charge Pump DC/DC Converter B25 AN 5 ESISS: 3 f 4 7 
7 4 99 591 EDDB#TRMPBFCT-ND White LED Driver with Integrated : 8-DFN 3.25 2.90 2.61 
LTC1517CS5-5#TRMCT-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter...... TSOT-23-5 4.42 3.95 3.56 - - - 
LTC1517CS5-5#TRMPBFCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter*... TSOT-23-5 4.42 3.95 3.56 RICCO EGE EIRMBaL aby White LED Driver with Integrated Schottky*. oDEN B25100/500 
a a * 93. LT3595EUHH#PBF-ND 16-Channel Buck Mode LED Driver*. 6-OFN 14.25 9.93 8.17 
LTC1517CS5-5#TRMPBFTR-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* ... TSOT-23-5 1105.00/500 L103230EUD#PBE-ND 5-LED Display Dri ith Dual LDO* O-OFN 340 221 182 
LTC1517ES5-3.34TRMCT-ND _| Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter... TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 eon ade AD th LERione Ber wl a fa SEPIC a u : : 
LTC1517ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC i A river/Boost Flyback 
f ; * 
Controller* NEW! 5.85 4.07 3.35 
Converter* .TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 
LTC1517ES5-5#TRMCT-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter...... TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 Battery Chargers 
LTC1517ES5-54TRMPBFCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter*... TSOT-23-5 4.70 4.20 3.78 LT1505CG-1#PBF-ND Constant-Current/Volt., High Efficiency 
LTC1517ES5-5#TRMPBFTR-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* ... TSOT-23-5 1075.00/500 Battery Charger* 9.38 6.23 4.90 
LT01522CMS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 375. 250 215 LT1510-SCGN#PBF-ND 500kHz, 1-5 Constant Voltage/Currant 
LTC1522CMS84PBF-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 3.75 250 215 Battery Charger 813 5.40 4.35 
LTC1550CGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter .. 525 349 2.80 LT1510CGN-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current 
LTC1550LCGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter .. 4.00 2.66 2.00 Battery Charger: 8135.40 4.35 
LTC1550LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter .. 3.63 241 1.82 LT1510CGN#PBF-ND ann 1A Constant Voltage/Current ue pede 
LTC1682CS8-5-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise attery Gharger’ 5 : : 
Linear Regulator 350 233 1.80 LT1510CN#PBF-ND aoe A Constant Voltage/Current sie Tease aon 
LTC1682CS8-5#PBF-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise attery Charger 50 4. : 
i * LT1510CS-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current 
Linear Regulator’ S50) ede Lod Battery Charger 788 5.23 4.20 
LTC16821S8-5#PBF-ND 5V, Doubler Charge Pump wi s 
Linear Regulator* a 413 274 245 LT1510CS#PBF-ND cae Gude Voltage/Current aah aaa cana 
LTC1751EMS8#PBF-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter* 463 3.08 2.32 4 5 i : 
LTC1751EMS8-3.3-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter...... 463 3.08 2.32 Ente APA Soin Gut e Voltage/Current aay 6a Ame 
LTC1751EMS8-3.34PBF-ND | MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter*..8-MSOP 4.63 3.08 2.32 L718101S#PBF-ND 200kH2, 1 5A Constant Voltage/Current wa caaa 
LTC1751EMS8-54PBF-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter*...8-MSOP 4.63 3.08 2.32 Battery Gharger* 9.00 5.98 4.80 
LTC1754ES6-5#TRMPBFCT-ND | MPU Regulated Charge Pump with Shutdown*.....SOT-23-6 3.44. 3.08 2.77 LT15101S8-ND DOOKHz, 1-5A Constant Voltage/Current = = = 
LTC1754ES6-54TRMPBFTR-ND | MPU Regulated Charge Pump with Shutdown 775.00/500 Battery Charger 688 457 3.65 
LTC1911EMS8-1.5-ND 1.5V Low Noise Step-Down DC/DC Converter. 8-MSOP 480 319 240 x4 i i i 
LTC1911EMS8-1.8-ND 1.8V Low Noise Step-Down DC/DG Converter... -MSOP 4.80 3.19 240 ORR SRC CININN ee anna 
LTC1911EMS8-1.84PBF-ND 1.8V Low Noise Step-Down DC/DC Converter™......-MSOP 4.80 3.19 2.40 Battery Charger, Ind. Temp 45.00 10.00 8.60 
LTC1983ES6-3#TRMPBFCT-ND | 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter 426 3.80 3.42 LT15120GN-ND T.5A, SEPIC Constant Current/Vollage 
LTC1983ES6-3#TRMPBFTR-ND | 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* 950.00/500 Battery Charger. 8.00 5.32 4.60 
LTC1983ES6-5#TRMPBFCT-ND | 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* .....SOT-23-6 4.26 3.80 3.42 L71512CN8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Cons 
LTC1983ES6-5#TRMPBFTR-ND | 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* ..... SOT-23-6 950.00/500 Battery Charger* 6.75 4.50 3.85 
LTC3200ES6-5#TRMPBFCT-ND ne Noise, Regulated Charge Pump DC/DC sora ME L11512CS8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage 
onverter’ 723" - . . Battery Charger* 7.00 4.65 4.00 
LTC3200ES6-54TRMPBFTR-ND | Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC LT1513-2CR-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 
Reena ae ‘ TSOr ae ren aa Constant Voltage Battery Charger 9.38 623 4.70 
- ow Noise, Hig! y gi p | : a l LT1513-2CR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 
LTC3202EDD#PBF-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump*. 410 2.93 2.41 Constant Voltage Battery Charger* 9.38 623 4.70 
LTC3202EMS-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump 3.75 249 1.94 L11513-2CT7#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 
[T03204BEDC-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 370 330 297 Constant Voltage Battery Charger* 9.00 5.98 4.55 
LTC3204BEDC-3.34TRMPBFTR-ND | 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 855.00/500 LT1513CR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 
LTC3204BEDC-5#TRMPBFCT-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* 3:70) 73:30) )2/97, Constant Voltage Battery Charger* 9.38 6.23 4.70 
LTC3204BEDC-5#TRMPBFTR-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* 855.00/500 LT15131R#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 
LTC3214EDD#PBF-ND 500mA Gamera LED Charge Pump*.... 3.30 236 1.94 Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp.*........7-DD 10.25 6.81 5.20 
L103215EDD#PBF-ND 700mA LN High Current LED Charge Pump* . 350 250 2.06 LT1571EGN-5#PBF-ND Constant-Current/Voltage Battery Charger*.. 8.00 5.32 4.20 
LTC3250ES6-1.54TRMCT-ND 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, LT1769CGN-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charge: 28-SSOP 10.13 6.73 5.10 
Step-Down DC/DC Converter 2 344 3.08 277 LT1769CGN#PBF-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger* ......28-SSOP 10.13 6.73 5.10 
LTC3250ES6-1.54TRMPBFCT-ND | 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, LT17691FE-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger 11.50 7.64 5.75 
Step-Down DC/DC Converter* 344 3.08 277 LTC1325CSW-ND Battery Management System 1S75—) 19315) 97-35) 
LTC3251EMSE-ND High Efficiency, Low Noise, Inductorless, Sate et eu Management System ve GS 
a -3.3- -3V, Backup Battery Controller 
Step-Down DC/DC Converter 3.90 2.79 2.29 with Programmable Output 525 349 2.80 
LTC3251EMSE#PBF-ND High Efficiency, Low Noise, Inductorless, LTC1558CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller 5 i fs 
Step-Down DC/DC Converter* 3.90 2.79 2.29 with Programmable Output 525 349 280 
CPU Core Power LTC1558CS-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller 
LTC1705EGN-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller....28-SSOP 11.25 7.47 5.63 with Programmable Output. 5.00 3.32 2.65 
LTC1705EGN#PBF-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Reg. Controller* . 28-SSOP 11.25 7.47 5.63 LTC1558CS-5-ND 5V, Backup Battery Controller 
LTC1706EMS-85-ND VID Voltage Programmer for Intel VRM 8.5 10-MSOP 4.25 2.83 2.15 with Programmable Output. 5100) 3:g2) 2/65 
LTC1709EG-7-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync. Step-Down Switching Reg....36-SSOP 9.75 6.48 5.00 LTC1558CS8-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller 
LTC1709EG-7#PBF-ND 5-Bit, 2-Phase, Synchronous Step-Down Switching with Programmable Output. ALS) 13:16)92.55 
Regulator* NEW................ ..36-SSOP 9.75 6.48 5.00 LTC1558CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller 
i Pare ith Programmable Output... ATS 8:16) 2.55 
LTC1709EG-84PBF-ND 5-Bit, 2-Phase, Synchronous Step-Down Switching » 3 
Regulator* NEW!. a 36-SSOP 9.75 6.48 5.00 LTC1559CGN-3.3-ND ST Controller with Aamevnoee 
LTC1709EG-85-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync. Step-Down Switching Re 36-SSOP 9.75 6.48 5.00 oes fi ; ; 
LTC1709EG-85#PBF-ND 5-Bit, 2-Phase, Synchronous Step-Down Switching LTC1559CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Outpul 5.25 3.49 2.80 
Regulator® NEW... _.36-SSOP 9.75 648 5.00 LTC1559CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output ATS) 16:160902:55 
— LTC1730ES8-4.2-ND 4.2V Li-lon Battery Pulse Charger... 3.88 2.58 1.94 
2 : 4. Z -2V Li-lon Battery Pulse Charger i i ; 
LTC1709EG-9#PBF-ND 5-Bit, 2-Phase, Synichifonous Step-Down Switching LTC1730ES8-4.27PBF-ND ZV Li-lon B: Pulse Chi * 3.88258 1.94 
Regulator* NEW... vs 9.75 6.48 5.00 LTC1731EMS8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 363 241 1.90 
LTC1753CG#PBF-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC1731EMS8-8.2#PBF-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller®. 3.63 241 1.90 
Regulator Controller for Pentium Il Processor*...20-SSOP 6.50 4.32 3.25 LTC1731EMS8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 363 241 1.90 
LTC1753CSW-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC1731EMS8-8.4#PBF-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller*. 3.63 2.41 1.90 
Regulator Controller for Pentium Il Processor......20-SOIC__6.00_ 3.99 _ 3.00 LTC1731ES8-8.2-ND 8.2 Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.25. 2.16 1.65 
LTC1909-8EG-ND Step-Down DC/DC Regulator Controller... 28-SSOP 10.38 6.89 5.19 LTC1731ES8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.25 216 1.65 
LTC3703EG#PBF-ND Step-Down DC/DC Regulator Controller* 28-SSOP 7.00 4.65 3.62 LTC1731ES8-8.4#PBF-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller*. S25 26h 165 
LTC3703EGN#PBF-ND 100V Syne. Switching Regulator Controller 16-SSOP 638 4.24 3.30 LTC1732EMS-8.4-ND Li-Ion Linear Battery Charger Controller... 463 3.08 2.32 
LTC3711EGN#PBF-ND 5-Bit, Adj., No RSeENsE™ Buck Controller* NEW!..24-SSOP 7.50 4.98 3.75 LTC1732EMS-8.44PBF-ND Li-lon Linear Battery Charger Controller* .. 463 3.08 2.32 
LTC3714EG#PBF-ND Intel Compatible, Wide Operating Range, Step-Down LTC1733EMSE#PBF-ND Mono Linear Lithium-Ion Battery Charger* 3.63. 241 1.89 
Controller with Internal Op Amp* 28-SSOP 6.50 4.32 3.25 LTC1734ES6-4.24TRMCT-ND —_| 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.33 2.98 2.68 
-| -Phase 5 Current Mode 7 -4, -| -2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* . i y i 
LTC3720EGN#PBF-ND 1-Phase VRM8.5 C it Mod LTC1734ES6-4.2#TRMPBFCT-ND | 4.2V Li-lon Li B Ch C ller* 3.33 2.98 2.68 
Step-Down Controller* 6.50 464 3.82 LTC1734ES6-4.2#TRMPBFTR-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* . 743.75/500 
LTC3733CG-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU's. Sh75)) 16:258 35:15 LTC1734LES6-4.2#TRMCT-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.30 2.95 2.66 
LTC3733CG#PBF-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU's* . 8.75 6.25 5.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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L J LINEAR Digi@Reel° POWER MANAGEMENT (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC1734LES6-4.2#TRMPBFCT-ND| 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* SOT-23 330 295 2.66 LTC1421CG-2.5#PBF-ND 2.5V Hot Swap Controller* 10.38 6.90 5.90 
LTC1734LES6-4.2#TRMPBFTR-ND| 4.2\V Li-lon Linear Battery Charger Controller* SOT-23 840.00/500 LTC1421CSW-ND Hot Swap Controller... 9.63 640 5.50 
LTC1759CG-ND Smart Battery Charger... 36-SSOP 11.50 7.64 5.75 LTC1421CSW-2.5-ND 2.5V Hot Swap Controle! 9.63 640 5.50 
LTC1759CG#PBF-ND Smart Battery Charger* 36-SSOP 11.50 7.64 5.75 LTC1421CSW-2.5#PBF-ND 2.5V Hot Swap Controller* 9.63 640 5.50 
LTC1760CFW#PBF-ND Dual Smart Battery System Manager* . 8-TSSOP 15.90 11.36 9.35 LTC1422CN8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. Sige a4 92.65 
LTC1960CG#PBF-ND Dual Battery Charger/Selector with SPI Interface*..36-SSOP 14.75 9.80 7.38 LTC1422CS8#PBF-ND 8-Pin Hot Swap Controller 5.25 3.50 2.95 
LTC3555EUFD#PBF-ND Highly Integrated Power Management and LTC14221N8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 5.88 3.91 3.05 
Battery Charger for Li-lon/Polymer* . 9.25 6.64 5.47 LTC14221S8#PBF-ND 8-Pin Hot Swap Controller* 6.00 4.00 3.40 
LTC3556EUFD#PBF-ND High Efficiency USB Power Manager w LTC1642CGN#PBF-ND Adjustable Hot Swap Controller* W20) 4:82. 73:70 
Dual Buck and Buck Boost DC/DC®...........eeesssee 10.20. 6.86 5.65 LTC1643ALCGN#PBF-ND PCI-Bus Hot Swap Controller*... 8.75 5.81 4.55 
L1C3557EUF#PBF-ND USB Power Manager with Li-lon Charger and Three LTC1644CGN#PBF-ND CompactPCl-Bus Hot Swap Controller 7.38 4.90 3.95 
Step-Down Regulators* NEWS... 790 5.64 4.65 LTC1645CS#PBF-ND 2-Ch. Hot Swap Cont./Power Sequencer* NEW! 6.88 4.57 3.55 
LTC3559EUD#PBF-ND Linear USB Battery Charger* 430 3.07 2.53 LTC1645CS8#PBF-ND 2-Ch. Hot Swap Cont./Power Sequencer® NEW! 6.13 407 3.20 
LTC3566EUF#PBF-ND High Eff. USB Power Manager Plus 1 Re aeaae eee ft owe So eaer pees a ie aes be u 
Converter* NEW!. 8.18 5.50 4.53 a “th. Hot Swap Gont/Power sequencer’ d 3 z 
LTC4001EUF#PBF-ND 2A Synchronous Buck Li-lon Charger* NEW! 440 3.14 259 ELC ESECGN ND CompactPC! Dual Hot Swap Controller GUN GSS 
LTC4002EDD-4.2#PBF-ND Standalone Li-lon Switch Mode Charger* NEWE.. 375 249 2.02 HB esa elt) Compact Gl Dual Het swap Controlter i) SE) Gils 
-! | i ia * 1 LTC1646IGN-ND CompactPC! Dual Hot Swap Controller . 8.00 5.35 4.25 
LTC4006EGN-2#PBF-ND 4A, High Eff., Standalone Li-lon Charger* NEW! 713 5.09 419 
iy : if LTC1647-1CS8#PBF-ND 2-Channel Hot Swap Controller* NEW! 6.13 4.07 3.20 
LTC4007EGN-ND 4A, High Eff., Standalone Li-lon Charger... 763 545 4.49 « 
LTC4007EGN#PBF-ND 4A, High Eff., Standalone Li-lon Charger* 7.63 5.45 4.49 BLGLSiiaZ Gots GEEaND) estlannel Hot SWab ControleI= NeW Sig ai ely 
LTC4008EGN-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger 7.38 5.27 4.34 LTC1647-3CGN#PBF-ND 2-Channel Hot Swap Controller* NEW: 6.63 4.40 3.45 
7 f 7 A LTC4210-1CS6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* 3.86 345 3.11 
LTC4008EGN#PBF-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger*. 7.38 5.27 4.34 
i 7 f 7 A * LTC4210-1CS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* 900.00/500 
LTC4008EGN-1#PBF-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger*. 7.38 5.27 4.34 
ay ‘ ; * LTC4210-11S6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* 442 3.95 3.56 
LTC4011CFE#PBF-ND High Eff. Standalone Nickel Battery Charger* .. 10.00 664 5.41 
LTC4050EMS-4.1-ND 4.1V Li-lon Battery Charger Controller. 475 316 2.38 cate See ESD Hot Swap cle : a _ 
LTC4050EMS-4.2-ND 4.2V Li-lon Battery Charger Controller. 475 316 2.38 TS Re E TEMG He cue di ae aes is at 
PTC S052EM SBE 2:ND) CO ue ena seein 0s LTC4210-2CS64TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* 985.00/500 
sears i lr ve oes an | qieehasmesg |p Ses bt 
with Over-Curren' 5 x ! = 
ar LTC4211CMS8#PBF-ND Hot Swap Controller* 4.25 2.83 2.25 
ean et ys Eavun ton Battey Charge! foe. Gea (104214-2IMS#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller* NEW! 525 3.75 3.09 
wit (ermal Regulation A : : LTC4215CGN#PBF-ND Hot Swap Controller with 12C Compatible 
LTC4053EMSE-4.2#PBF-ND. USB Lithium-lon Battery Charger Monitoring* NE! 770 549 4.52 
ith Thermal Regulation* aig Gy 27 9 ‘i : i E 
wit a Havon” L1C4215CUFD#PBF-ND Hot Swap Controller wi 
LTC4060EFE#PBF-ND Standalone Linear NiMH/NiCd Monitoring* NEW! 810 5.78 4.76 
Battery Charger’ ..... 7.38 490 3.94 eae on = = = 
LTC4215|UFD-1#PBF-ND Hot Swap Controll ith 12C Ci tibl 
TEeAeScrTaaritan | Grease ematrencaey sar oT aol So at a 
5 i P LTC4216CDE#PBF-ND Ultra-Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 2-DFN 3.88 2.77 2.28 
LTC4065EDC#TRMPBFCT-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 277 248 2.23 L1C4218CDHC-12#PBF-ND ot Swab Caneolier® NEW: ail 5.63 3.79 3.22 
LTC4065EDC#TRMPBFTR-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 655.00/500 L1C4218CGN#PBF-ND Hot Swap Controller* NE! 5.63 3.79 3.22 
LTC4068EDD-4.2#PBF-ND. 4.2V, Standalone Linear Liclon Battery Charger’ 3.38 2.41 1.99 L104248IDHC-12#PBF-ND Hot Swap Controller* NE! 648 4.35 3.70 
LTC4068XEDD-4.2#PBF-ND 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* 3.38 241 1.99 LTC4218IGN#PBF-ND Hot Swap Controller* NE 648 435 3.70 
LTC4075EDD#PBF-ND Dual In USB/AC Adapter Standalone LTC4221CGN#PBF-ND Dual Hot Swap Controller/Power 
Li-lon Battery Charger* 3.75 267 2.21 Sequencer* NEW!........ 613 4.07 3.50 
LTC4076EDD#PBF-ND Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* .. Chik PA P22) LTC4240CGN#PBF-ND CompactPCI Hot Swap Controller with I2¢ 
LTC4077EDD#PBF-ND Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* 3.75 2.67 2.21 Compatible Interface* NEW!........... 8.50 5.65 4.55 
UTC4080EMSE#PBF-ND 500mA Standalone Li-lon Battery Charger* ... 380 271 224 LTC4244CGN#PBF-ND CompactPCI Hot Swap Controller* NEW! 20-SSO0P 7.75 5.54 4.56 
LTC4085EDE#PBF-ND USB Power Manager with Ideal Diode Controller LTC42441GN-1#PBF-ND CompactPCI Hot Swap Controller* NEW! 875 6.25 5.15 
and Li-lon Charger* NEW! 14-DFN 3.30 2.36 1.94 LTC4252-2CMS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 413 274 2.20 
LTC4088EDE#PBF-ND High Eff. Battery Charger/US! 9 440 314 259 LTC4253CGN#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller 
LTC4089EDJC#PBF-ND USB Power Manager with High Voltage Switching with Sequencer* a 5.88 3.91 3.15 
Li-lon Charger* NEW!. 5.90 4.21 3.47 LTC4260CGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 
LTC4090EDJC#PBF-ND USB Power Manager Plus High Voltage |2C Monitoring* NEW: 11.90 850 7.00 
Li-lon/Polymer Battery Charger* Bs 6.50 464 3.82 LTC4260CSW#PBF-ND Positive High Voltage Hot 
LTC4095EDC#TRMPBFCT-ND Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger’ 291 260 2.34 |2C Monitoring* NEW!.. ms 11.90 850 7.00 
LTC4095EDC#TRMPBFTR-ND Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger*.. 670.00/500 LTC4260CUH#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 
LTC4097EDDB#TRMPBFCT-ND | USB/Wall Adapter Standalone Li-lon/Polymer |2C Monitoring* NEWE...... 11.90 8.50 7.00 
Battery Charger* ..... 3.61 3.23 2.91 LTC4260IGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 
LTC4097EDDB#TRMPBFTR-ND | USB/Wall Adapter Standalone Li-lon/Polymer TTRAoR OeNFOE OND nee para argc i Rape 14.30 10.21 8.41 
Battery Charger* 920.00/500 - legative Voltage Hot Swap Controller wit! 
LTC4098EPDC#PBF-ND USB Compatible Switching Power Manager/ and 12C Monitoring* 11.90 850 7.00 
Li-lon/Polymer Battery Charger* 5.33 3.57 3.04 LTC4261CUFD#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC 
LTC4100EG#PBF-ND Smart Battery Charger Controller* 24-SSOP 10.63 7.06 5.32 and 2¢ Monitoring* 11.90 8.50 7.00 
(10411 0EUHF#PBF-ND Battery Backup System Manager* NE! 19.65 13.22 11.23 LTC4261IGN#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC 
LTC4150CMS#PBF-ND Coulomb Counter/Battery Gas Gauge’ .... 3.00 2.00 1.70 and 12C Monitoring* 14.30 10.21 8.41 
Hot Swap PCMCIA Switches 
yy i LTC1315CG-ND PCMCIA Switching Matrix 625 415 3.35 
Ru CCE Negative Voltage Hot Swap Controller. S83 a ee L11312CS8-ND Single PCMCIA VPP Driver/Regulator SOIC 375 250 2415 
LT1640ALCS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 4.00 266 2.10 7 : 
4 i LTC1470CS8#PBF-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* “SOIC 490 3.26 2.60 
LT1640LCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 4.00 266 2.10 si 
4 i * LTC1470ES8#PBF-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* SOIC 5.38 3.84 3.16 
LT1640LCS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 4.00 266 2.10 (1¢1471¢8-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch ies0lc 750 500 429 
LT1640L1S8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Tem 450 2.99 2.35 Z ual Tolected 3 Coewne Z z : : 
EES Rt one Hesmsme © [Sucelmuctiertetimn. S00 an 12 $a 
Industrial Temperature* . 8-SOIC 4.50 2.99 2.35 é, pee ‘ ii ‘ : : 
L71641-10S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap 8-SOIC 5.00 3.32 2.50 LTC1472CS#PBF-ND Protected PCMCIA Vec/VPP Switching Matrix* 16-SOIC 6.25 4.15 3.55 
LT1641-11S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 8-SOIC 5.50 3.66 2.75 PWM Controllers 
L11641-20S8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller .. 8-SOIC 5.00 3.32 2.50 L71242CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 258 2.30 
LT1641-2CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 5.00 3.32 2.50 L71242CS8#4PBF-ND High Speed Current Mode PWM*.. 3.88 2.58 2.30 
LT4220CGN#PBF-ND Dual Supply Hot Swap Controller* 7.00 5.00 4.12 LT1243CN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 3.90 259 2.10 
LT4250HCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 475 316 2.50 LT1243CS8-ND High Speed Current Mode PWM 440 2.93 2.30 
LT4250HCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 488 3.24 2.55 LT1243CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 440 2.93 2.30 
LT4250HCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller*. 4.88 3.24 2.55 LT1243ING#PBF-ND High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp. 440 2.93 2.30 
LT4250LCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller... ASUS 2.50 LT1244CN8-ND High Speed Current Mode PWM 3.50 2.33 210 
LT4250LCN8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller*. Ve Sls 260) LT1244CN84PBF-ND High Speed Current Mode PWM 3150 233) 2410 
LT4250LCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller*. 488 3.24 2.55 L712440S8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LT4254CGN-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller .. 3.88 2.58 2.10 LT1244CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LT4254CGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 3.88 2.58 2.10 171245CS8-ND High Speed Current Mode PWM 440 2.93 2.30 
L14256-1CS8#PBF-ND a High Voltage ie Sway Controller Seen rae LT1245CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 440 2.93 2.30 
with Late lode IM . i y i 
aie CCFL/LCD 
LT4256-11S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller 
with Latch Off Mode, Ind. Temp.* NEWS... 400 2.86 2.35 LT1182CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* Q138) 16:25) 95:35 
L14256-2CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller LT1183CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulato 9.38 625 5.35 
with Automatic Retry* NEW...... 3.50 250 2.06 ee Pa ORDER pout oun Beguiator a3 oe 38 
x a itive Hi - ‘ontrast Switching Regulator f : ! 
Bare see BEN Posie High votiage Hat sien ae 1 " LT1184FCS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floating 8.60 5.72 4.50 
with Open-Circuit Detect, Ind. Temp.* NEW‘........ 8-SOIC 4.00 286 2.35 Hades ae 
L174256-3IGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller LT1184FCS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Reg., Floating™......... 8.60 5.72 4.50 
with Automatic Retry, Ind. Temp.* NEW! 488 348 2.87 MOSFET Drivers 
LT4356CDE-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator 3.95 2.83 2.33 LT1158CN#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 660 4.39 3.50 
LT4356CMS-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator COS? a3 M233 LT1158CSW#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 7.00 465 3.75 
LT4356HDE-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator SHO) 3:70 9105 LT1158ISW-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Drive 8.20 545 4.30 
LT4356HMS-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator Suse 370) *gi05 LT11581SW#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 8.20 545 4.30 
LT43561DE-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* .. 475 339 2.80 LT1160CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* Sibst S79) 18:20 
LT4356IMS-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 475 3.39 2.80 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1161CN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* ... 20-Dip 640 4.25 3.30 
LT1161CSW#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* .20-SOIC 7.00 465 3.60 
LT11611N-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver. 20-Dip 7.20 4.79 3.70 
LT1161IN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-Dip 7.20 4.79 3.70 
LT11611SW#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-SOIC 7.80 518 4.05 
LT1336CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver* 6.00 4.00 340 
LT1910ES8-ND High Side MOSFET Driver . 413 2.95 2.43 
LT1910ES8#PBF-ND High Side MOSFET Driver* 413 295 243 
LTC1153CN8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breake: 410 273 210 
LTC1153CN8#PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 410 2.73 2.10 
LTC1153CS8#PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 430 286 2.25 
LTC11531S8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breake: 5.10 3.39 2.75 
LTC11531S8#PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 5:0) 3:39) 2.75 
LTC1154CS8#PBF-ND Single High Side MOSFET Driver* 3.80 2.53 2.00 
LTC1155CN8#PBF-ND Dual High Side MOSFET Driver* 5.80 3.86 3.00 
LTC1155CS8#PBF-ND Dual High Side MOSFET Driver 6.20 412 3.20 
LTC1157CS8#PBF-ND Dual, 3.3V, High Side MOSFET Driver* 475 316 2.65 
LTC1163CS8#PBF-ND Triple High Side MOSFET Driver* §.25 3.50 2.90 
LTC1165CS8-ND Triple High Side MOSFET Drive: §.25 3.50 2.90 
LTC1165CS8#PBF-ND Triple High Side MOSFET Driver 5.250350 2.90) 
LTC1255CS8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver . 6.10 4.06 3.20 
LTC1255CS8#PBF-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver* 6.10 4.06 3.20 
LTC1266CS#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS* 7.50 4.98 4.05 
LTC1266CS-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel 

MOSFETS.... 7.50 4.98 4.05 
LTC12661S-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS 8.50 5.65 4.45 
LTC12661S#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS* 8.50 5.65 4.45 
LTC12661S-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel 

MOSFETS.... 8.50 5.65 4.45 
LTC12661S-3.3#PBF-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel 

MOSFETS* 8.50 5.65 4.45 
LTC12661S-5-ND. 5V Sync. Reg. Controller for N/P Channel 

MOSFETS.... ae 8.50 5.65 4.45 
LTC1477CS8-ND Single Protected High Side Switch... 6.25 415 3.50 
LTC1477CS8#PBF-ND Single Protected High Side Switch* 6.25 415 3.50 
LTC1478CS#PBF-ND Dual Protected High Side Switch* ... 10.00 6.65 5.55 
LTC1693-1CS8#PBF-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver* 3.50 2.33 1.75 
LTC1693-11S8#PBF-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, 

Industrial Temperature* 4.00 266 2.00 
LTC1693-21S8#PBF-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, 

Industrial Temperature* 4.00 266 2.00 
LTC1693-5CMS8-ND High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver 3.63 241 1.82 
LTC1693-5CMS8#PBF-ND High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver* . 3.63 2.41 1.82 
LTC1710CMS8-ND Dual SMBus High Side Switch .. 6.38 4.24 3.20 
LTC1710CS8-ND Dual SMBus High Side Switch .. 5.88 3.91 2.95 
LTC17101S8-ND Dual SMBus High Side Switch, Ind. Temp 7.00 4.65 3.50 
LTC1981ES5#TRMCT-ND Single MPU High Side Switcher Controller... -TSOT-23-5 3.02 2.70 2.43 
LTC1981ES5#TRMPBFCT-ND Single Micropower High Side Switcher 

Controller* TSOT-23-5 3.02 270 2.43 
LTC1981ES5#TRMPBFTR-ND Single Micropower High Side Switcher 

Controller* - TSOT-23-5 675.00/500 
LTC1982ES64TRMCT-ND Dual N-Channel MOSFET Driver ...SOT-23-6 3.47 3.10 2.79 
LTC1982ES64TRMPBFCT-ND Dual N-Channel MOSFET Driver*. SOT-23-6 3.47 310 2.79 
LTC1982ES64TRMPBFTR-ND Dual N-Channel MOSFET Driver*. SOT-23-6 885.00/500 
LTC4440EMS8E#PBF-ND HS, High Voltage, High Side Gate Driver* NEW!...8-MSOP 3.50 250 2.06 
LTC4440ES64TRMPBFCT-ND High-Speed, High Voltage, High Side 

Gate Driver* .... SOT-23-6 4.14 3.70 3.33 
LTC4440ES64TRMPBFTR-ND High-Speed, High Voltage, High Side 

Gate Driver* ... 1060.00/500 
LTC4443EDD#PBF-ND High Speed, Sync. N-Ch. MOSFET Driver* NEW!...12-DFN 2.70 1.93 1.59 
LTC4443IDD#PBF-ND High Speed, Sync. N-Ch. MOSFET Driver* NEW!...12-DFN 3.00 214 1.77 
LTC4444EMS8E#PBF-ND High Volt., Sync. N-Ch. MOSFET Driver* NEW!....8-MSOP 3.38 2.61 2.06 

Supply Tracker 

LTC2908CTS8-C1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* -TSOT-23-8 5.85 5.23 4.71 
LTC2908CTS8-C1#TRMPBFTR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* . TSOT-23-8 1460.00/500 
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* .TSOT-23-8 6.55 5.85 5.27 
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFTR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* . TSOT-23-8 1635.00/500 
LTC2910CDHC#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* .16-DFN 6.40 4.57 3.76 
LTC2910CGN#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 640 457 3.76 
LTC2910IDHC#PBF-ND. Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 7.70 550 4.53 
LTC29101GN#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 7.70 5.50 4.53 
LTC2912CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 3.36 3.00 270 
LTC2912CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 855.00/500 
LTC2912CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* .TSOT-23-8 3.36 3.00 2.70 
LTC2912CTS8-1#TRMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* . TSOT-23-8 855.00/500 
LTC2912CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* -TSOT-23-8 3.36 3.00 2.70 
LTC2912CTS8-2#TRMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* . TSOT-23-8 855.00/500 
LTC2912CTS8-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* -TSOT-23-8 3.36 3.00 2.70 
LTC2912CTS8-3#TRMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* . TSOT-23-8 855.00/500 
LTC2912IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 358 3.22 
LTC2912IDDB-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 400 358 3.22 
LTC2912IDDB-2#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 1020.00/500 
LTC2912IDDB-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 3.58 3.22 
LTC2912IDDB-3#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* .8-DFN 1020.00/500 
LTC2912ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* -TSOT-23-8 4.00 3.58 3.22 
LTC2912ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* . TSOT-23-8 1020.00/500 
LTC2912ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* -TSOT-23-8 4.00 3.58 3.22 
LTC2912ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* - TSOT-23-8 1020.00/500 
LTC2912ITS8-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* -TSOT-23-8 4.00 3.58 3.22 
LTC2912ITS8-3#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* . TSOT-23-8 1020.00/500 
LTC2913CDD-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 460 3.29 271 
LTC2913CDD-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 460 3.29 271 
LTC2913CMS-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 460 3.29 271 
LTC2913CMS-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 460 329 271 
LTC29131DD-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 5.50 3.93 3.24 
LTC2913IDD-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 5.50 3.93 3.24 
LTC2913IMS-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 5.50 3.93 3.24 
LTC2913IMS-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 5.50 3.93 3.24 
LTC2914CDHC-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor 7.50 536 4.41 
LTC2914CDHC-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 7.50 536 4.41 
LTC2914CGN-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 7.50 536 4.41 
LTC2914CGN-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* .... 7.50 5.36 4.41 
LTC2914IDHC-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 9.00 643 5.29 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LTC2914IDHC-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 9.00 643 5.29 
LTC29141GN-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 9.00 643 5.29 
LTC2921CGN-ND Power Supply Tracker with Monitor... 6.25 4.20 3.60 
LTC2921CGN#PBF-ND Power Supply Tracker with Monitor* 6.25 420 3.60 
LTC2921CGN-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitor... 6.25 4.20 3.60 
LTC2921CGN-3.3-ND Power Supply Tracker with Monitor 6.25 420 3.60 
LTC2922CF-ND Power Supply Tracker with Monitoi .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC2922CF-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitot .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC2922CF-3.3-ND Power Supply Tracker with Monitoi .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC2922IF-3.3#PBF-ND Power Supply Tracker with Monitor* NEWE.......20-TSSOP 7.75 5.20 4.45 
LTC2923CDE#PBF-ND Power Supply Tracking Controller* NEW! G25 45 s35 
LTC2923CMS#PBF-ND Power Supply Tracking Controller* NEW! 5.88 3.91 3.35 
LTC2924CGN#PBF-ND Quad Power Supply Sequencer* NEW!. 5.25 3.50 3.00 
LTC2925CGN#PBF-ND Multiple Power Supply Tracking Cont.* NEW! 7.50 5.36 4.41 
LTC2926CUFD#PBF-ND MOSFET-Controlled Power Supply Tracker* NEW!..20-QFN 7.00 5.00 4.12 
LTC29281G#PBF-ND Power Supply Tracker with Monitor* 36-SSOP 9.73 694 5.72 
LTC2928IUHF#PBF-ND. Power Supply Tracker with Monitor* 38-QFN 9.73 6.94 5.72 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 8-DFN 417 3.73 3.36 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* .. 1065.00/500 
LTC2950IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 487 435 3.92 
LTC2950IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 1250.00/500 
LTC2952CF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller .20-TSSOP 5.90 4.21 3.47 
LTC2952CUF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-QFN 5.90 4.21 3.47 
LTC29521F#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* -TSSOP 7.08 5.05 4.16 
LTC2952IUF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-QFN 7.08 5.05 4.16 
LTC2953CDD-1#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . 12-DFN 4.60 3.29 2.71 
LTC2953CDD-2#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . 2-DFN 4.60 3.29 2.71 
LTC29531DD-1#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . 553 3.94 3.25 
LTC29531DD-2#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . §53 3.94 3.25 
LTC2954CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 417 3.73 3.36 
LTC2954CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* .. 1065.00/500 
LTC2954CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* .. 417 3.73 3.36 
LTC2954CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1065.00/500 
LTC2954CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 417 3.73 3.36 
LTC2954CTS8-1#TRMPBFTR-ND| Pushbutton On/Off Controller* . 1065.00/500 
LTC2954CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 417 3.73 3.36 
LTC2954CTS8-2#TRMPBFTR-ND) Pushbutton On/Off Controller* . 1065.00/500 
LTC2954IDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 487 435 3.92 
LTC29541DDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1250.00/500 
LTC29541TS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 487 435 3.92 
LTC29541TS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1250.00/500 
LTC29541TS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* .. 487 435 3.92 
LTC29541TS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1250.00/500 
J J Ln REFERENCES 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LM385BZ-2.5LT-ND Precision Voltage Reference, 2.5V, 1.59 2.00 1.45 1.10 
LT1004CS8-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference 3.20 213 1.65 
LT1004CS8-1.2#PBF-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* .. 3.20) 213 1.65 
LT1004CS8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference .... 3:20) 72:13) 1.65 
LT1004CS8-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 3:20) 2130 71.65 
LT1004CZ-1.2#PBF-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* .. 260° 1.73 1.35 
LT1004CZ-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference 260° 1.73 1.35 
LT1004CZ-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 21600 dia, 1:35) 
LT10041S8-1.2#PBF-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* .. 6.20 412 3.20 
LT10041S8-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 6.20 412 3.20 
LT10041Z-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* .. SOS E285 
LT1009CMS8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator 3.75 2.49 2.00 
LT1009CMS8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator*. 3.75 249 2.00 
LT1009CZ-ND 2.5V Reference Shunt Regulator 260° 1.73 1.35 
LT1009CZ#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator*. 2.60 1.73 1.35 
LT10091S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator 490 3.26 2.55 
LT10091S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator*. 490 3.26 2.55 
LT10091Z#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator*. 450 299 2.35 
LT1009S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* S50 2:connd-35 
LT1019ACN8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference 

(Elect. Improved) .05% * 12.50 830 6.50 
LT1019ACN8-4.5#PBF-ND Precision 4.5V Bandgap Reference 

(Elect. Improved) .05%* .. 12.50 830 6.50 
LT1019ACN8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Refe 

(Elect. Improved) .05%* .... re 12.50 830 6.50 
LT1019ACS8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Reference (Elect. Improved) .05%* .. 10.88 7.50 6.50 
LT1019ACS8-5#PBF-ND Precision 5V Reference (Elect. Improved) .05%* 10.88 7.50 6.50 
LT1019CN8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .029 740 492 3.90 
LT1019CN8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% 740 492 3.90 
LT1019CN8-5#PBF-ND. Precision 5V Bandgap Reference .02%* 7.40 492 3.90 
LT1019CN8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02% 7.40 492 3.90 
LT1019CS8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02%* 9.30 618 4.85 
LT1019CS8-4.5#PBF-ND Precision 4.5V Bandgap Reference .02%* 9.30 618 4.85 
LT1019CS8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference .02% .. 9.30 618 4.85 
LT1019CS8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference .02% 9.30 618 4.85 
LT1019CS8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02% 9.30 618 4.85 
LT1019CS8-10#PBF-ND Precision 10V Bandgap Reference .02%* 9.30 618 4.85 
LT10191N8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% 950 631 4.95 
LT10191N8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% 950 631 4.95 
LT1021BCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC Sppm/°C 10.50 698 5.50 
LT1021BCN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 5ppm/°C 10.50 6.98 5.50 
LT1021BCN8-7#PBF-ND Precision 7V Reference, TC 5ppm/°C 10.50 698 5.50 
LT1021BCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC Sppm/* 10.50 698 5.50 
LT1021BCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C 10.50 698 5.50 
LT1021CCH-5-ND Precision SV Reference, 0.05% Tolerance 10.30 6.84 5.35 
LT1021CCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C... 7.00 4.65 3.65 
LT1021CCN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 7.00 4.65 3.65 
LT1021CCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 7.00 4.65 3.65 
LT1021CCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 7.00 4.65 3.65 
LT1021CIN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/* 9.30 618 4.85 
LT1021CIN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 9.30 618 4.85 
L1T1021DCN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* §.30 3.62 2.75 
LT1021DCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 5:30) 78525 2:75) 
LT1021DCS8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 640 4.25 3.35 
LT1021DCS8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 6.40 4.25 3.35 
LT1021DCS8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 640 4.25 3.35 
* RoHS Compliant (Continued) 
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L J LINEAR Digi@Reel REFERENCES (Continued) Part No. Description 1 25 100 
7H a LT1790BCS6-1.25#TRMCT-ND | 1.25V Micropower LDO Reference 3.16 2.83 2.55 
pial rey eserinicn 4 ea LT1790BCS6-1.25¢TRMPBFCT-ND| 1.25V Wicropower LDO Reference® 3.16 2.83 2.55 
L11027BCN8-5-ND BV Precision Reference, 2ppm/°C 925.617 4.95 LT1790BCS6-1.25#TRMPBFTR-ND} 1.25V Micropower LDO Reference a OT-23-6 706.25/500 
L71027BCN8-54PBF-ND 5V Precision Reference, 2ppm/°C 925 617 4.95 LT1790BCS6-2.048#TRMPBFCT-ND) 2.048V Micropower LDO Reference OT-23-6 3.16 283 255 
L71027CCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 3ppm/*C 838 5.58 4.50 LT1790BCS6-2.048#TRMPBFTR-ND 2.048V Micropower LDO Reference* OT-23-6 706.25/500 
LT1027CCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C 950 6.31 4.75 LT1790BCS6-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V Micropower LDO Reference OT-23-6 346 2:83 2.55 
LT1027DCN8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C 7.38 4.92 3.95 LT1790BCS6-2.5#TRMPBFTR-ND | 2.5V Micropower LDO Reference* 706.25/500 
LT1027DCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C*.. ip 7.38 4.92 3.95 LT1790BCS6-3#TRMCT-ND 3V Micropower LDO Reference 3.16 2.83 2.55 
LT1027ECN8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C . “Dip 6.88 4.58 3.65 LT1790BCS6-3#TRMPBFCT-ND | 3V Micropower LDO Reference* .. 3.16 2.83 2.55 
LT1027ECN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* “Dip 6.88 4.58 3.65 LT1790BCS6-3#TRMPBFTR-ND | 3V Micropower LDO Reference* 706.25/500 
LT1027ECS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/*C* 463 3.10 2.40 LT1790BCS6-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V Micropower LDO Reference* 3.16 2.83 2.55 
LT1029ACZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* 5.00 3.32 2.60 LT1790BCS6-3.34TRMPBFTR-ND | 3.3V Micropower LDO Reference* 706.25/500 
LT1029CZ-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C.... 3.10 2.06 1.60 LT1790BCS6-4.096#TRMCT-ND | 4.096V Micropower LDO Reference. 3.16 2.83 2.55 
LT1029CZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* 3.10 2.06 1.60 LT1790BCS6-4.0964TRMPBFCT-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 3.16 283 2.55 
LT1034BCZ-2.5#PBF-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppmi/°C* 5.50 3.66 2.85 LT1790BCS6-4.0964TRMPBFTR-ND| 4.096V Micropower LDO Reference* OT-23-6 706.25/500 
LT1034CS8-1.2#PBF-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppmi/°C* 4.70 3.13 2.40 LT1790BCS6-5#TRMPBFCT-ND | 5V Micropower LDO Reference* 01-236 3.16 283 255 
111034C58-2.5-ND Dual 2.5V Rererence;/Max.TC'=40 ppm". 4.70 3.13 2.40 LT1790BCS6-5#TRMPBFTR-ND | 5V Micropower LDO References .. OT-23-6 706.25/500 
Pui eee ee Bual'l-2V Reference,(Max 1C=40/ppmi°C. ey LT1790BIS6-4.0964TRMPBFCT-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* 0T-23-6 3.72 3.33 3.00 
LE see i) Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/C.. ail ee cals LT1790BIS6-4.096#TRMPBFTR-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* OT-23-6 905.00/500 
LT10341S8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40ppm/°C 6.60 439 3.35 LT¢1258cMs8 ND Adj Mi P LDO Bandaap Ref 513 341 2.65 
LT10341Z-2.5-ND Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C.... 5.90 3.92 3.05 ul J, Micropower anlagap riBierancs h u J 
LT1236ACN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C 775 615. 4.00 ee a wh Mlbropower Dp Bandgap Raferoncae AG aul BS 
LT1236ACS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C 775 5.15 4.00 : hs Meropower anegay  etsrshee : : : 
L71236ACS8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, ee 638 4.24 3.30 LTC1258CS8-5-ND 5V Micropower LDO Bandgap Reference ... 413 2.74 2.30 
LT1236A1S8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C* 10.25 681 5.32 
LT1236BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 10ppm/*t 450 2.99 2.30 
LT1236BCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C* 450 2.99 2.30 D L It 
LT1236BCS8-10-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C 488 3.24 2.55 — - 
LT1236BCS8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C 488 3.24 2.55 Digi-Key a Price Each 
L11236B1S8-5#PBF-ND 5V Precision Reference 10ppm/°C*. Bak) Osh) Bey Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1236CCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C* 4.00 266 2.05 General Purpose ADC 
LT1236CCN8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, 15ppm/°C 450 2.99 2.35 LTC1090ACN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data a Aoqulion 
LT1236CCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C* 400 266 2.05 System* 29.90 19.86 15.80 
LT1389ACS8-1.25#PBF-ND 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* IER Les LTC1090CN#PBF-ND 
LT1389BCS8-1.25#PBF-ND 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* 6.50 4.32 3.25 System* 18.90 12.55 9.90 
LT1389BCS8-2.5-ND 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref. 6.50 432 3.25 LT¢1091CN8-ND 
LT1389BCS8-2.5#PBF-ND 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.*. 6.50 432 3.25 System. 17.50 11.70 9.90 
LT1389BCS8-5-ND 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref. .. 6.50 432 3.25 S| 
CT1431CN8-ND Programmable Reference, .4% Tolerance... 240 160 1.25 enoeeNerEEE = 2-Chanel, 10 ‘aay seat He 
LT1431CN8#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance* 2.40 1.60 1.25 LT¢1092CN8-ND 
LT1431CS8#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance* 502 somen80| 17.50 11.65 9.90 
LT1460ACN8-10-ND 10V Micropower Precision Series Reference 5.50 3.66 2.85 LTC1092CN84PBF-ND 7 i 
LT1460ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Reference* 6.25 415 3.45 17.50 11.65 9.90 
LT1460ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Reference 6.25 4.15 3.45 LIC1093CN-ND = : = 
LT1460ACS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap 6125) 415) 73:25) 1750 11.65 9.90 
LT1460ACS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 6.25 415 3.25 LTC1093CN4PBF-ND e rs 5 
LT1460BIN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 9.00 5.98 4.95 1750 11.65 9.90 
LT1460BIS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 913 6.06 5.05 i 4 ; i 
L71460BIS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 9.13 6.06 5.05 ETC 1OS2CN-ND Sage ee: Channel, 10-Bit Data Acquistion TED TMESy Gh 
LT1460DCN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 3.75 2.49 2.10 ystem.. : : d : 
LT1460DCS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.00 266 2.20 LTC1094CN#PBF-ND Single Chip Channel, 10-Bit Data Acquisition 
LT1460DCS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.00 2.66 2.20 System* 17.50 11.65 9.90 
LT1460DCS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 400 266 220 rect eeoaeee ae Te eae nD oe eo Bi ae) Gy 
LT1460DCS8-10-ND 40V Micropower Precision Series Bandgap Rel 4.00 2.66 2.20 i icropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 5.50 3.70 2.90 
A ii j | - * 6.50 3.70 2.90 
LT1460DCS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.00 2.66 2.20 LTC1096CS8#PBF-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 
LT1460EIN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.25 283 2.35 LTC1098CN8#PBF-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC . 5.50 370 2.90 
LT1460EIS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 450 2.99 2.50 Pea eet a Aaa sami Teh Bel Hat ARE ae au aa 
LT1460EIS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 450 299 2.50 : Icropower sampling o-Bit serial In/Out ia i : s 
LT1460EIS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref... 438 2.91 2.40 LTC1099CN-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold. 14.88 9.90 8.25 
LT1460EIS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* 438 2.91 2.40 LTC1099CN#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* 14.88 9.90 8.25 
LT1460FCMS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 425 283 2.30 LTC1099CSW#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* ..20-SOIC 19.38 12.90 10.70 
LT1460FCMS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ret 4.25 2.83 2.35 LTC1196-2BCS8#PBF-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC* 480 319 2.50 
LT1460FCMS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* 425 283 2.35 LTC1197CS8-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown. 488 3.24 2.60 
LT1460GCZ-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 3.00 2.00 1.65 LTC1197CS8#PBF-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown 488 3.24 2.60 
LT1460GCZ-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.*........ ‘T0-92 3.00 2.00 1.65 L1C11971S8-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown, Ind. Tem 5.25 3.49 2.80 
LT1460GCZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 3.00 2.00 1.65 LTC11971S8#PBF-ND 10-Bit, 250kHz ADC w/Shutdown, Ind. Temp.* .... §.25 349 2.80 
LT1460GIZ-5-ND. 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference...T0-92 3.25 2.16 1.75 LTC1197LCS8-ND 38V, 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown... 488 3.24 2.60 
LT1460GIZ-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. Ges Swe LTC1197LCS8#PBF-ND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown* 488 3.24 2.60 
LT1460LHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Ref. with Extended Tem 5.00 3.32 2.85 LTC1197LIS8#PBF-ND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with SD, Ind. Temp.* 5.25 349 2.80 
LT1460MHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Ref. with Extended Tem 4.75 316 2.40 LTC1198-2BCS8-ND 2-Channel, 8-Bit, 750kHz Sampling AD 5.25 3.50 3.00 
LT1461ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 10.75 7.68 6.32 L1C1198-2BCS8#PBF-ND 2-Channel, 8-Bit, 750kHz Sampling ADC 525 3.50 3.00 
LT1461ACS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Referenc 12.88 9.20 7.57 LTC1199CMS8-ND 40-Bit ADC 210kHz with Shutdown.. 550 3.66 2.95 
LT1461ACS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 12.88 9.20 7.57 LTC1199CS8#PBF-ND 10-Bit ADC 210kHz with Shutdown* 488 3.24 2.60 
LT1461ACS8-3.3#PBF-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 12.88 9.20 7.57 LTC1199IMS8-ND 10-Bit ADC 450kHz with Shutdown... 613 4:07 3.25 
LT1461ACS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ret 10.75 7.68 6.32 LTC1199LIMS8#PBF-ND 10-Bit ADC with Shutdown* .... 6.13 4.07 3.25 
LT1461ACS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref. 10.75 7.68 6.32 x r Bi i 
T1461 ACS8-5#PBF-ND 8V Micropower Precision LOO Voltage Reference 10.75 7.68 6.32 peepee eaesa ihe are riekene 8 Oe SS a7 
LT1461BCS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* . 7.38 5.27 4.34 L1C1272-8CCN-ND 12-Bit, 81S, 250kHz Sampling AD 15.00 10.00 8.00 
LT1461BCS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 7.38 5.27 4.34 LTC1272-8CCN#PBF-ND 12-Bit, 8S, 250kHz Sampling ADC* ip 15.00 10.00 8.00 
LT1461CCS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Referenc 3.00 2.00 1.75 LTC1273BCN#PBF-ND 12-Bit, 2.7S, Sampling ADC*. 24-Dip 23.50 15.65 12.55 
LT1461CCS8-3#PBF-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference 3.00 2.00 1.75 a Ri H i 
LT1461CCS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 3.00 2.00 1.75 eae ee one pe ue Steuie sue tes re 
L71461CCS8-3.3#PBF-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* .. 3.00 200 1.75 7 Bit. 100kst i 7 i fi i 
11461 CCS8-4#PBF-ND 4,096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 300 200 1.75 CE Ee ee ain teapot ves: Tite ceut eae 
LT1461CCS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 3.00 2.00 1.75 1¢1278-4CN#PBF-ND 12-Bit. 400ksps, Sampling ADC with Shutdown* ..24-Dip 24.00 16.00 12.85 
LT1461CCS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* ... 3.00 2.00 1.75 L101278-41SW#PBE-ND T2-Bit 700K = Ting ADC w/Shutdown* 24-S0IC 27.50 78.35 74.70 
LT1461DHS8-3#PBF-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference*... 3.00 2.00 1.75 ee I, SUL RSPS, Sapna Ys WOnUTOWN =: -: 4 i : 
* —— '78-5CSW#PBF-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC w/Shutdown*...24-SOIC 25.63 17.10 14.65 
LT1461DHS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* 3.00 2.00 1.75 1¢1279¢G-ND 42-Bit, 600ksps, Sampling ADC w/Shutdown.....24-SSOP 25.88 17.19 14.20 
LT1634ACS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 9.38 6.23 4.70 LT¢1279CSW-ND 12-Bit 600ksps, Sampling ADC with Shutdown..24-SOIC 2550 16.94 13.95 
LT1634ACS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 938 6.23 4.70 reteTorcWscEEND OCB 600k oe SaPCINE ADC. Shutdown’ .24-S01¢ PEBCOMMERENE soa 
LT1634ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* 938 623 4.70 i “BIL, OULRSpS, 2amMpiing ALM, Wrenuidown i : : : 
LT1634ACS8-4.096-ND 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference. 938 6.23 4.70 LTC1282BCSW-ND 3V, 12-Bit, Sampling ADC with Reference 28.13 18.75 14.75 
L11634ACS8-4.096#PBF-ND 7.096V Micro Sh 7 LTC1285CN8#PBF-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC 12.70 844 6.50 
i i power Shunt Voltage Reference 9.38 6.23 4.70 a aL i 
LT1634ACS8-5-ND 5V Micropower Shunt Voltage Reference 938 623 4.70 LTC1285CS8#PBF-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC 13.50 8.97 6.95 
LT1634ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower Shunt Voltage Reference* . 9.38 623 4.70 LTC1286CN8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 9.88 6.60 5.25 
LT1634AIS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 10.38 6.89 5.20 LTC1286CS8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 10.63 7.10 _ 5.65 
LT1634BCMS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 488 3.24 2.70 Sees Sarr REND ae Wicronewer samen ae rae 135 Bes 708 
LT1634BCMS8-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 5.20 346 270 z » TeBit, eral Ty OuLoamplng - : : : 
LT1634BCS8-1.25-ND 1.25V Micronovier Shunt Voltage Reference 470 3.13 2.40 LTC1288CS8#PBF-ND 3V, 12-Bit, MPU Serial In/Out Sampling ADC* 13.50 8.97 6.95 
LT1634BCS8-1.254PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 4.70 313 2.40 LTC1290BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System ... 47.40 31.48 23.96 
LT1634BCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference. 470 313 2.40 LTC1290CCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 31.60 20.99 15.95 
LT1634BCS8-4.096#PBF-ND. 4.096V Micropower Shunt Voltage Referenct 4.70 313 2.40 LTC1290CCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 37.90 25.17 19.15 
LT1634B1S8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 5.70 3.79 2.95 LTC1290CIN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp. 45.20 30.02 23.35 
LT1634BIS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 570 3.79 2.95 LTC1290CISW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp.* 45.20 30.02 23.35 
LT1634B1S8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference. 5.70 3.79 2.95 LTC1290DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 13.20 877 6.70 
LT1634B1S8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* 5.70 3.79 2.95 LTC1290DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 13.20 877 6.70 
LT1634CCZ-4.096-ND 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference. 4.20, 279 2.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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f J LINGAR DigioReel DATA CONVERSION (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1290DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 22.30 14.81 11.35 LTC1606ACG#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* NEW..........28-SSOP 54.13 35.94 27.10 
LTC1291CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 28.13 18.75 15.00 LTC1606ACSW#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* NET 28-SOIG 54.13 35.94 27.10 
LTC1291CCN8#PBF-ND 42-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 LTC1606CG#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* NET 28-SSOP 41.38 27.48 20.71 
LTC1291DCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 9.50 LTC1606CSW#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* NEW!. 28-SOIC 41.38 27.48 20.71 
LTC1292CCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 LTC1608ACG#PBF-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC w/Shutdown*...36-SSOP 49.13 32.62 25.20 
LTC1292DCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* ip 18.13 12.10 9.50 LTC1608CG#PBF-ND {6-Bit, 500ksps Sampling ADC w/Shutdown*...36-SSOP 35.00 23.24 17.50 
LTC1293BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 16-SOIC 45.00 30.00 23.96 LTC1609CSW#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC*.... 20-SOIC 31.75 21.09 15.88 
LTC1293CCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 16-Dip 30.00 20.00 15.95 LTC16091G#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp*......28-SSOP 35.00 23.24 17.50 
LTC1293DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 16-Dip 18.13 12.10 9.50 LTC16091SW#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC*.... 20-SOIC 35.00 23.24 17.50 
eae ver. Pata Acquistion Sustem* 16-800 aa aa ae LTC1851CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC....48-TSSOP_ 14.63 9.72 7.85 
| -Bit, Data Acquisition System - 5. A i 4 y Bil i * 5 
LTC1294CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition Syste 20-SOIG 36.00 24.00 19.15 aa ered Teak We tae on AB1880P 
LTC1294DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-Dip 1813 1210 950 Sampling ADC* NEW!.. 4B-TSSOP 12.13 8.06 6.50 
LTC1294DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 20-SOIG 21.75 14.50 11.35 LT¢195acFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 400ksps, Low Power ABTSSOP 1463 972 75 
LTC1294DCSWi#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC__21.75 14.50 _ 11.35 LTC1853CFW#PBF-ND 8-Ch., 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC*......48-TSSOP 14.63 972 7.85 
LG T2SC RGN 2 PBEND) 12-Bit, Data Acquisition System* 20-Dip BZeecmat oom e00 [TC1856CGPBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, Low Power ADG™........28-SSOP 26.55 18.96 15.62 
LTC1296BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 20-SOIG 25.00 16.65 13.35 Oe STEP BCh 16-BIE 100keoe, Low Power ADG* . 28:SS0P RETRE RDS Rana 
LTC1296BCSW#PBF-ND 42-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC 25.00 16.65 13.35 eens ea RCH ASAI 100Koe ue : : : 
LTC1296CCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 17.88 11.90 9.50 : -Ch., 12-Bit, 100ksps, LP, ADC* NEWI......28-TSSOP 17.90 11.93 10.23 
GRarana YEA 42-Bit, Data Acquisition System* 4588 1060 2845 LTC1858CG#PBF-ND 8-Ch., 14-Bit, 100ksps, LP, ADC* NEW!.......28-TSSOP 25.90 17.27 14.80 
: i l k ! . 
RgEHERAC aan IB Data Acquisition System™ T ROSEETOIRGRNNAIE LTC1859CG#PBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, LP, ADC* NEW#.....28-TSSOP 35.00 23.33. 20.00 
LTC1297DCN8-ND 42-Bit, Data Acquisition System.. BDip 2175 1450 11.40 LTC1860CMS8#PBF-ND {-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* B-MSOP 488 3.24 265 
LTC1297DCN8#PBF-ND 42-Bit, Data Acquisition System* Dip 21.75 14.50 11.40 aaa A en ae Bie aire roe aa a6 aoe 
Tee ee ar 1OBI SRC ADCS He ee A LTC1861CMS-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC... 625 415 350 
TTC1SSaCSE#PBEND TZ-Bit Sampling ADC* 40.63.7710 565 LTC1861CMS#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 6.25 4.15 3.50 
LTC1298IS8#PBF-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp*. 8-SOIC 13.25 885 7.05 LTC1861CS8#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 5.88 3.91 3.25 
LTC1392CN8#PBF-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition System* 8-Dip 7.50 5.00 4.10 LTC1861LCMS-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps AD 5.63 3.74 3.05 
LTC1392CS8-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition System 763 5.10 4.20 LTC1861LCMS#PBF-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC* . 5.63 3.74 3.05 
LT¢14000S8#PBF-ND 42-Bit, 400ksps ADC with Shutdown®... 40.00 6.64 5.25 LTC1863LCGN#PBF-ND 3V, 8-Channel, 12-Bit, 175ksps ADC* NEW!..16-SSOP 7.63 5.45 4.49 
LTC14001S8-ND 72-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp... 11.13 7.39 5.85 LTC1864ACMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 15.00 9.96 8.05 
LTC14001S8#PBF-ND 12-Bit, 400ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp*. 11.13 7.39 5.85 LTC1864ACMS8#PBF-ND T-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 75.00 9.96 8.05 
LTC14011S8#PBF-ND 12-Bit, 200ksps ADC with Shutdown* 775 5.15 4.05 LTC1864ACS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 14.38 9.55 7.70 
LTC1403ACMSE#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 14.00 10.00 8.24 LTC1864AIMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 15.63 10.38 8.40 
LTC1403ACMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 14.00 10.00 8.24 LTC1864CMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps AD 12.88 8.55 6.90 
LTC1403AIMSE#PBF-ND T4-Bit, 2.8Msps Sampling ADG* 76.00 1743 9.41 LTC1864CMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 12.88 8.55 6.90 
LTC1403AIMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC*. 16.00 11.43 9.41 LTC1864CS8#PBF-ND {-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 12.38 8.22 6.65 
LTC1403CMSE#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 8.00 571 471 LTC1865ACMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 15.38 10.21 8.55 
LTC1403CMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 8.00 5.71 471 LTC1865ACS8#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 14.75 9.80 8.20 
LTC1403IMSE#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 913 6.52 5.37 LTC1865CMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 13.38 8.89 7.45 
LTC1403IMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 913 652 5.37 LTC1865CS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC... 12.88 8.55 7.15 
LTC1404CS8#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdo 10.50 6.98 5.50 LTC1865CS8#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 72.88 8.55 7.15 
LC OSISEADEND dc Bie ooDises ADC wsnutcown ind. Temp. 0 nye os LTC1865LCMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC* 13.38 8.89 7.45 
7 - Bit, 3Msps Simultaneous Sampling *., . i F 7 Bi * 
LTC1407ACMSE-1#PBF-ND 414-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC... 14.00 10.00 8.24 aes a PCaanieah Stet anes ean ie ee tee 
Tcuaieretio [ical AigeSmamens Soweto le a ian $a) | OMPMGHUT 0 _[ 8. 6 Meee ie 2 
- | Bit, i ee | u fF z 7 Bi ¥ 
LTG1407CMSE#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*... 8.00 571 471 TESTER SP Gie dee anole apes a ae 
LTC1407CMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*... 8.00 5.71 471 LTC23021DD#PBF-ND ‘-Channel 12-Bit, 500ksps ADC* NEW: 595 360 3.06 
LTC1407IMSE#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*... 913 6152 5.37 LTC2306CDD#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 500ksps ADC* NEW! 4.48 3.00 255 
L1C1407IMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*... 913 652 5.37 LTC2306IDD4PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 500ksps ADC* NEW! 535 360 3.06 
LTC1408CUH#PBF-ND 14-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 18.35 13.11 10.79 — : ; : 
LTC1408CUH-12#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 11.58 827 6.81 Delta Sigma ADC 
LTC14081IUH#PBF-ND 14-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp*. 22.03 15.73 12.96 LTC2400CS8#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC*.... 10.63 7.10 6.05 
LTC14081UH-12#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp*. 13.90 9.93 8.18 LTC24001S8-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp. -SOIC 12.13 8.10 6.95 
LTC1410CSW#PBF-ND {2-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp*...26-SOIC 21.25 14.11 10.65 LTC24001S8#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp.*. SOIC 1213 810 6.95 
LTC1411CG-ND Single 14-Bit, 2.5Msps ADC 36-SSOP 38.25 25.50 21.85 LTC2401 CMS#PBF-ND 24-Bit, 1-Channel Micropower No Latency 
He ce | ee sean or a eae bt SA wg oy 
"| -Bit, Isps sampling = . is i a -Rit 2-1 i 
LTC1414CGN#PBF-ND 44-Bit, 2.2Msps Sampling ADC* 98-SSOP 34.00 2265 18.15 CEASE UD oe We FOR S65 
LTC1415CG#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC 28-SSOP 22.25 14.78 11.15 LT¢24040G#PBF-ND 24-Bit, 4-Channel Micropower No Latency é i ; 
LTC1415CSW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC .28-SOIC 21.25 14.11 10.65 Delta Sigma ADC* NEW! 4163 7.75 6.65 
LTC14151G4PBF-ND 42-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* ...28-SSOP 24.25 16.11 12.15 LT¢2408CG#PBF-ND 24-Bit, 8-Channel Micropower ADG* 1213 810 695 
LTC1415ISW-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp.......28-SOIG 23.25 15.44 11.65 TRG@a TERESA oaFBit Noillteney Delta Slama ADC with 
LTC1415ISW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* ....28-SOIC 23.25 15.44 11.65 Distant Rete orcas Ge Fs) BRB 
LTC1416CG#PBF-ND T4-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp*......28-SSOP 14.75 9.80 7.40 Raenanetercn SB NoiLatency Delta Sigma Ape with ; : : 
LTC14161G4PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp*......28-SSOP 15.75 10.46 7.88 Differential Inpul/Reterence* NE FAW RAG 
LTC1417ACGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC*. 16-SSOP 20.00 13.28 10.00 LCNAETRAD able Noililane Daa Slate ARG Gi : : ; 
LTC1417CGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC*. 16-SSOP 16.25 10.79 8.15 DieeHll Rei 9 earaTEDIae 
LTC1417IGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC*. 16-SSOP 17.88 11.87 8.95 Morente NPUUACIereNCs : hes 
LTC1418ACG#PBF-ND {4-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /0* 28-SSOP 22.25 14.78 11.15 LTC2411IMS#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC1418AIG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp 28-SSOP 23.88 15.86 11.95 Differential Input/Reference* - 1213 8.10 6.95 
LTC1418CG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp...........28-SSOP 17.25 11.46 8.65 LTC2411IMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC1418CG#PBF-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp*........28-SSOP 17.25 11.46 8.65 Differential Input/Reference : 15468.75/2,500 
LTC1418CN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0. 16.75 11.13 8.40 L102411-1CMS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC1418CN#PBF-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /O* 16.75 11.13 8.40 Differential Input/Reference 10.63 7.10 6.05 
LTC1418IN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, $/P 1/0, Ind. Temp 18.38 12.21 9.20 LTC2412CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel 
LTC1419ACG#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 54.38 36.11 27.20 Differential Input io 950 631 5.05 
LTC1419ACSW#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 53.50 35.53 26.75 LTC2412CGN#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel 
LTC1419CG-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 32.50 21.58 16.25 Differential Input* 950 6.31 5.05 
[TC1419CG#PBF-ND {4-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 3250 21.58 16.25 LTC2413CGN#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC* 10.63 7.10 6.05 
LTC1419CSW#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC*. 32.25 21.42 16.13 (TC2413IGN#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp 7213 8.10 6.95 
LTC14191G#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC, Ind. Temp 36.25 24.07 18.15 LTC2414CGN#PBF-ND 8-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency 
LTC1594CS#PBF-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 11.25 7.47 6.00 Delta Sigma ADC* es 1213 810 6.95 
LTC15941S#PBF-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* 13.00 864 6.95 LTC2415CGN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC1598CG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 11.50 7.64 6.20 Differential Input/Reference 10.63. 7.10 6.05 
LTC1598CG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* 11.50 7.64 6.20 LTC2415CGN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC15981G-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC....... 13.25 8.80 7.10 Differential Input/Reference* 10.63 7.10 6.05 
LTC15981G#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC*.... 13.25 8.80 7.10 L1C2415-1CGN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC1598LCG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 11.63 7.75 6.45 Differential Input/Reference* 1063 710 6.05 
LTC1598LCG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC*.... 11.638 7.75 6.45 LTC2415IGN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 
LTC1603CG#PBF-ND He BI 2S ep Sareing ADE wi ange @AGa se Differential Input/Reference 1213 810 6.95 
utdown* NEW!........... eae ' f 4 - ; 
LTC1604AIG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC w/Shutdown* .. 63.13 41.92 31.57 anes lt Shida teen (ataenaigneee 
LTC1604CG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC w/Shutdown* 44.50 29.55 22.25 fecotecctencnn teCrarnerDincrtal inode at : : ; 
- 7 i put, 24-Bit No Latency 
LTC1605ACG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC ... 79.63 32.96 24.85 Delta Sigma ADC 4350 900 7.70 
LTC1605ACG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 49.63 32.96 24.85 InN EEN 46-Channel, Differential Inpu : : : 
LTC1605AIG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 51.00 33.87 25.50 bette SameADee d age ABR 
LTC1605AlSW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp 51.00 33.87 25.50 fa Sig) : : : 
LTC1605CN#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 36.13 23.99 18.07 ees eer are fel cr oral 5.48 4.50 
LTC1605CSW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 36.13 23.99 18.07 4 Bit, Mi 
LTC1605IN#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp 38.25 25.40 19.15 Delta Sigma ADC* NEW........ 913 6.06 5.00 
LTC16051SW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp 38.25 25.40 19.15 LTC2421IMS#PBF-ND 1-Channel, 20-Bit, Micropower No Latency 
LTC1605-1CG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* 36.88 24.49 18.71 Delta Sigma ADC* NEW........ 9.50 6.31 5.25 
LTC1605-2CG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* 36.88 24.49 18.71 * RoHS Compliant (Continued) 
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f J LINEAR Digi@Reel DATA CONVERSION (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC2422CMS-ND 2-Channel, 20-Bit, Micropower No Latency High Speed ADC 
Detia Sigma ADC... CHES ha tt) LTC1402CGN#PBF-ND 12-Bit, 2.2Msps Sampling ADC with 
LTC2422CMS#PBF-ND 2-Channel, 20-Bit, Micropower No Latency Shutdown* NEW! 16-SSOP 14.75 9.80 7.40 
Delta Sigma ADC* .. 875 5.81 4.80 LTC1405CGN#PBF-ND 12-Bit, 5Msps Sampling ADC* NEW! 28-SSOP 12.50 8.30 6.25 
LTC2422IMS#PBF-ND 2-Channel, 20-Bit, Micropower, LTC14051GN#PBF-ND 12-Bit, 5Msps Sampling ADC* NEW! 28-SSOP 13.75 9.13 6.90 
Delta Sigma ADC* 9.75 6.48 5.40 LTC14061GN-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC 24-SSOP 7.00 4.65 3.70 
LTC2424CG#PBF-ND 4-Channel, 20-Bit, Micropower, No Latency LTC1406IGN#PBF-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC* .... 24-SSOP 7.00 4.65 3.70 
Delta Sigma ADC* . 9.25 615 5.10 LTC1411CG#PBF-ND 14-Bit, 2.5Msps Sampling ADC* NE! 36-SSOP 38.25 25.50 21.85 
LTC2428CG#PBF-ND 8-Channel, 20-Bit, Micropower No Latency LTC1420CGN#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Sampling ADC* NEW! 28-SSOP 12.50 8.30 6.25 
Delta Sigma ADC* NEW....... 10.13 6.73 5.60 LTC14201GN#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Sampling ADC* NEW! 28-SSOP 13.75 9.13 6.90 
LTC2431CMS-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with LTC1740CG-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC 36-SSOP 34.38 22.83 18.36 
Differential Input/Reference 7:38 4.90 __ 3.95 LTC1740CG#PBF-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC* 36-SSOP 34.38 22.83 18.36 
LTC2431CMS#PBF-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with L1C1741CFW-ND 12-Bit, 65Msps Low Noise ADC .48-TSSOP 27.13 18.02 13.57 
Differential Input/Reference* .... 7.38 4.90 3.95 L1C1744CFW-ND 14-Bit, 50Msps ADC... .48-TSSOP 53.13 35.28 28.36 
LTC2433-1CMS-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with LTC1744CFW#PBF-ND 14-Bit, 50Msps ADC* .48-TSSOP 53.13 35.28 28.36 
Differential Input/Reference . 3.88 2.60 2.20 LTC1745CFW-ND 12-Bit, 25Msps Low Noise ADC .48-TSSOP 18.63 12.37 9.95 
Lane SEPIA SU) 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADG with UTCT746CFW#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power ADC AB-TSSOP 2550 16.94 13.60 
Differential Input/Reference® .... 3.88 2.60 2.20 LTC17461FW#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power ADC* NEW!......48-TSSOP 30.00 19.92 16.00 
LTC2435-1CGN#PBF-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with LTC1748CFW-ND 14-Bit, 80Msps Low Noise ADC.... .48-TSSOP 68.63 45.57 34.32 
Differential Input/Reference* NEWS... 713 4.74 3.80 LTC1850CFW#PBF-ND 8-Channel, 10-Bit, 1.25Msps Sampling 
LTC2436-1CGN-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel ADC* NEW!..... .48-TSSOP 12.13 8.06 6.50 
Differential Input... 4.88 3.24 2.60 (7C2202CUK#PBF-ND 16-Bit, 10Msps ADC 8-OFN 50.00 35.71 29.41 
LTC2436-1CGN#PBF-ND. 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel LTC22021UK#PBF-ND 16-Bit, 10Msps ADC* 8-QFN 60.00 42.86 35.30 
Differential Input* so 4.88 3.24 2.60 LTC2203CUK#PBF-ND 16-Bit, 25Msps ADC* 8-OFN 60.00 42.86 35.30 
LTC2440CGN#PBF-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC2203|UK#PBF-ND 16-Bit, 25Msps ADC* 48-QFN 72.00 51.43 42.36 
with Selectable Speed/Resolution®.............-- 16-SSOP 11.13 7.39 6.20 LTC2204CUK#PBF-ND 16-Bit, 40Msps ADC* 8-QFN 70.00 50.00 42.18 
LTC2440IGN#PBF-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC22041UK#PBF-ND 16-Bit, 40Msps ADC* 8-QFN 84.00 60.00 49.42 
with Selectable Speed/Resolution™.................. 16-SSOP 1263 8.39 6.95 LTC2205CUK#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* 8-QFN 86.65 61.89 50.97 
LTC2442CG#PBF-ND 24-Bit High Speed 4-Channel Delta Sigma ADC LTC22051UK#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* 8-QFN 104.00 74.29 61.18 
with Integrated Amp* 14.90 10.64 8.76 LTC2206CUK#PBF-ND 16-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 96.65 69.04 56.85 
L1024421G#PBF-ND 24-Bit High Speed 4-Channel Delta Sigma ADC LTC2206CUK-14#PBF-ND 14-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 66.00 47.41 38.82 
with Integrated Amp* ... 17.88 12.77 10.51 LTC2206IUK#PBF-ND 16-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 116.00 82.86 68.24 
LTC2444CUHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta Sigma ADC LTC2206IUK-14#PBF-ND 14-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 79.20 56.57 46.59 
with Selectable Speed/Resolution* NEWE........ 38-QFN 12.88 8.55 6.85 LTC2207CUK#PBF-ND. 16-Bit, 105Msps ADC* . 48-QFN 113.35 80.96 66.69 
LTC2445CUHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta Sigma ADC LTC22071UK#PBF-ND 16-Bit, 105Msps ADC* . 8-QFN 136.00 97.14 80.01 
with Selectable Speed/Resolution* NEWE........ 38-QFN 12.88 8.55 6.85 LTC2208CUP#PBF-ND. 16-Bit, 130Msps ADC* . 4-QFN 130.00 92.86 76.48 
LTC2446IUHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 8-Channel Delta Sigma ADC LTC2208CUP-14#PBF-ND 14-Bit, 130Msps ADC* . 4-QFN 110.00 78.57 64.71 
with Selectable Speed/Resolution* NEW!......... 38-QFN 16.50 10.96 8.80 LTC2208IUPHPBF-ND 16-Bit, 130Msps ADC . 4-QFN 156.00 103.59 91.76 
L1024471UHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 8-Channel Delta Sigma ADC LTC2209CUP#PBF-ND 16-Bit, 160Msps ADC* . 4-QFN 145.00 96.28 85.30 
with Selectable Speed/Resolution* NEW!......... 38-QFN 16.50 10.96 8.80 LTC2209|UP#PBF-ND 16-Bit, 160Msps ADC 4-QFN 174.00 115.54 102.36 
LTC2448CUHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta Sigma ADC LTC2215CUP#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* 4-OFN 110.50 74.29 63.15 
with Selectable Speed/Resolution* NEWI!........38-QFN 14.25 9.47 7.60 L1C2216CUP#PBF-ND 16-Bit, 80Msps ADC* 4-QFN 123.25 82.86 70.43 
LTC2449CUHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta Sigma ADC LTC2217CUP#PBF-ND 16-Bit, 105Msps, Low Noise ADC* NEW!. 64-QFN 144.50 97.14 82.58 
with Selectable Speed/Resolution™................. 38-QFN 14.25 9.47 7.60 LTC2220CUP#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC* .. 4-QFN 81.98 54.65 46.84 
LTC2480CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC2220CUP-1#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC* . 4-QFN 101.63 67.75 58.08 
Current Cancellation* me 3.70 2.64 2.18 LTC22201UP-1#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC* . 4-QFN 122.38 81.58 69.93 
LTC2480IDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input L7C2222CUK#PBF-ND 12-Bit, 105Msps ADC* . 8-OFN 62.08 41.38 35.47 
Current Cancellation® .........-. 10-DFN 4.45 3.18 2.62 LTC22221UK#PBF-ND 12-Bit, 105Msps ADC* . 8-QFN 77.60 51.73 44.34 
LTC2481CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC2223CUK#PBF-ND 12-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 34.25 22.83 19.57 
Cancellation and 12C Interface* .... 3.70 2.64 2.18 LTC2223|UK#PBF-ND 12-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 41.00 27.33 23.43 
LTC2481|DD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC2224CUK#PBF-ND 12-Bit, 135Msps ADC* . 8-QFN 70.38 46.92 40.21 
Cancellation and I2C Interface* .... 445 3.18 2.62 L1C2225CUH#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 9.25 6.17 5.29 
LTC2482CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC22251UH#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 11.10 7.40 6.34 
Current Cancellation ® ...........- 3.30 2.36 1.94 LTC2226CUH#PBF-ND 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 15.20 10.13 8.69 
LTC2482IDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2226|UH#PBF-ND 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 18.23 12.15 10.41 
Current Cancellation® ............. 3.95 282 2.32 LTC2227CUH#PBF-ND 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 16.05 10.70 9.17 
LTC2483CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive L1C22271UH#PBF-ND 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 32-OFN 19.25 12.83 11.00 
Cancellation and |2C Interface* .... 3.30 236 1.94 LTC2228CUH#PBF-ND 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 24.78 16.52 14.16 
LTC2483IDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC2228IUH#PBF-ND 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 2-QFN 29.73 19.82 16.99 
Cancellation and IC Interface* .... 3.95 2.82 2.32 LTC2229CUH#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 34.25 22.83 19.57 
LTC2484CDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC22291UH#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 41.00 27.33 23.43 
Current Cancellation * Re O-DFN 4.90 3.50 2.88 LTC2230CUP#PBF-ND 10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC* . 4-QFN 60.60 40.39 34.63 
LTC2484IDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC2230|UP#PBF-ND 10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC* . 4-QFN 72.63 48.42 41.50 
Current Cancellation* me 5.88 4.20 3.46 LTC2231CUP#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* . 4-QFN 41.50 27.67 23.71 
LTC2485CDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC2232CUK#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* . 8-QFN 17.13 11.42 9.79 
Cancellation and 12C Interface* 10-DFN 4.90 3.50 2.88 LTC2232|UK#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* . 48-QFN 20.50 13.67 11.71 
LTC2485IDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC2234CUK#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* . 8-QFN 41.50 27.67 23.71 
Cancellation and I2C Interface* .... 588 4.20 3.46 LTC2234|UK#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* . 8-QFN 49.80 33.20 28.46 
LTC2486CDE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with PGA, LTC2236CUH#PBF-ND 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 2-QFN 7.00 4.67 4.00 
Easy Drive Input Current Cancellation* NEW!..14-DFN 4.83 3.44 2.83 LTC2236IUH#PBF-ND 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 2-QFN 840 5.60 4.80 
LTC2486IDE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with PGA, LTC2237CUH#PBF-ND 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 2-QFN 9.60 6.40 5.49 
Easy Drive Input Current Cancellation* NEW!..14-DFN 5.78 4.13 3.40 L1C2237IUH#PBF-ND 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 2-QFN 11.50 7.67 6.57 
L1C2487IDE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with PGA, LTC2238CUH#PBF-ND 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 2-QFN 1013 6.75 5.79 
Easy Drive and I2C Interface* 578 4.13 3.40 LTC2238|UH#PBF-ND 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 2-OFN 1215 810 6.94 
LTC2488IDE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigm LTC2239CUH#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 32-0FN 13.73 9.15 7.84 
Input Current Cancellation* 530 378 3.11 LTC22391UH#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 2-QFN 16.40 10.93 9.37 
LTC24891DE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2240CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 170Msps ADC* .. 4-QFN 51.25 36.61 30.15 
Input Current Cancellation/I2C Interface*..........- 14-DFN 5.30 3.78 3.11 LTC22401UP-10#PBF-ND 10-Bit, 170Msps ADC* .. 4-QFN 61.50 43.93 36.18 
LTC2492CDE#PBF-ND 24-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2240CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 170Msps ADC* . 64-OFN 71.75 51.25 42.21 
Input Current Cancellation * 6.05 432 3.56 LTC22401UP-12#PBF-ND 12-Bit, 170Msps ADC* . 4-QFN 86.10 61.50 50.65 
LTC24931IDE#PBF-ND 24-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2241CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 210Msps ADC* . 4-QFN 65.60 46.86 38.60 
Input Current Canellation/I2C Interface*............. 14-DFN 7.25 5.18 4.26 L1C22471UP-10#PBF-ND 10-Bit, 270Msps ADC* . 4-QFN 78.73 56.23 43.32 
LTC2494|UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with PGA LTC2241CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 210Msps ADC* . 4-QFN 86.10 61.50 50.65 
and Easy Drive Input Current Cancellation ™......... 38-QFN 7.00 5.01 4.12 LTC2242CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 250Msps ADC* . 4-QFN 79.95 57.11 47.04 
LTC24951UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with PGA, LTC2242CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 250Msps ADC* . 4-QFN 120.95 86.40 71.15 
Easy Drive and l2C Interface* 7.00 5.01 4.12 LTC22421UP-12#PBF-ND 12-Bit, 250Msps ADC* . 4-QFN 145.15 96.38 85.39 
LTC2496CUHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2245CUH#PBF-ND 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 21.33 14.22 12.19 
Input Current Cancellation* NEW!. 38-QFN 5.43 3.88 3.19 LTC22451UH#PBF-ND 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 26.65 17.77 15.23 
LTC2496|UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2246CUH#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 24.90 16.60 14.23 
Input Current Cancellation* NEWS... 6.53 466 3.84 LTC22461UH#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 31.13 20.75 17.80 
LTC2497CUHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LT02247CUH#PBF-ND 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 32.90 21.93 18.80 
Input Current Cancellation and |2C Interface* ....38-QFN 5.43 3.88 3.19 LTC2247IUH#PBF-ND 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC 2-OFN 39.43 26.28 22.53 
LTC2497|UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2248CUH#PBF-ND 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 48.45 32.30 27.69 
Input Current Cancellation and |2C Interface* ....38-QFN 6.53 4.66 3.84 LTC22481UH#PBF-ND 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 58.10 38.73 33.20 
LTC2498CUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2249CUH#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 51.88 34.58 29.64 
Input Current Cancellation* 7.08 5.05 4.16 LTC2249|UH#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC 2-QFN 62.25 41.50 35.57 
LTC24981UHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2250CUH#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* . 32-OFN 15.00 10.71 8.82 
Input Current Cancellation* 848 6.05 4.99 LTC2250|UH#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* . 2-OFN 18.00 12.86 10.59 
LTC2499CUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2251CUH#PBF-ND 10-Bit, 125Msps Low Noise 3V ADC* . 2-QFN 24.00 17.14 14.12 
Input Current Cancellation and |2C Interface* ....38-QFN 7.08 5.05 4.16 LTC2251|UH#PBF-ND 10-Bit, 125Msps Low Noise 3V ADC* . 2-QFN 28.80 20.57 16.94 
LTC2499|UHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2252CUH#PBF-ND 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 2-OFN 46.00 32.86 27.06 
Input Current Cancellation and |2C Interface* ....38-QFN 8.48 6.05 4.99 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC2252IUH#PBF-ND 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* .. 32-QFN 55.20 39.43 32.47 LTC1599BCG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 

LTC2253CUH#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 55.00 39.29 32.35 4-Quadrant Resistors * 24-SSOP 34.50 22.91 17.95 
LTC2253|IUH#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 66.00 47.14 38.82 LTC2751ACUHF-16#PBF-ND 16-Bit Current Output Softspan DAC* .. ..38-QFN 20.30 14.50 11.94 
LTC2254CUH#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 82.00 58.57 48.24 L1C2751CUHF-12#PBF-ND 12-Bit Current Output Softspan DAC* .. TOMS) 7.25) 151977 
LTC22541UH#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 98.40 70.29 57.89 L1C2751CUHF-14#PBF-ND 14-Bit Current Output Softspan DAC* .. 13.33 9.52 7.84 
LTC2255CUH#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 98.00 70.00 57.65 LTC2753ACUK-16#PBF-ND Dual 16-Bit Multiplying DAC with 

LTC2255IUH#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* .. 32-QFN 117.60 84.00 69.18 Parallel |/O* NEW!...... 27.73 19.80 16.31 
LTC2280CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN 22.50 16.07 13.24 LTC2753CUK-12#PBF-ND Dual 12-Bit Multiplying DAC with 

LTC2280IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN 27.00 19.29 15.88 Parallel /O* NEW! 11.90 850 7.00 
LTC2281CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN 36.00 25.71 18.00 LTC2753CUK-14#PBF-ND Dual 14-Bit Multiplying DAC with 

LT022811UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC*........04-QFN 43.20 30.86 25.42 Parallel /O* NEW!... 18.20 13.00 10.71 
LTC2282CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN 69.00 49.29 40.59 LTC7541ABN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DA 18-Dip 11.25 7.50 6.25 
LTC2282IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN 82.80 59.14 48.71 LTC7541ABN#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC* 18-Dip 11.25 7.50 6.25 
LTC2283CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 82.50 58.93 48.54 LTC7541ABSW#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC* 8-SOIC 11.25 7.50 6.25 
LTC2283|UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 99.00 70.71 58.25 LTC7541AKN#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC* 18-Dip 9.00 600 4.95 
L1C2284CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 123.00 87.86 72.36 LTC7543GKN-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 16-Dip_ 1313 875 7.25 
LTC22841UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC*.. 147.60 98.01 86.83 LTC7545AKSW-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC 7.13 4.75 4.10 
LTC2285CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC*.. 147.00 97.61 86.48 LTC7545AKSW#PBF-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC* 7.13 4.75 4.10 
LTC2285|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 176.40 117.13 103.74 LTC8043EN8-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 9.13 610 5.00 
LTC2286CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* . 10.50 7.00 6.00 LTC8043EN8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 9.13 610 5.00 
LTC22861UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* . 1260 840 7.20 LTC8043ES8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 913 6.10 5.00 
LTC2287CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* . 14.40 960 8.23 LTC8043FN8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8.75 5.85 4.80 
LTC2287|UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* . 17.25 11.50 9.86 LTC8043FS8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8.75 585 4.80 
LTC2288CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* . 15.20 10.13 8.69 LTC8143ESW-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 13.13 875 7.25 
LTC2288|UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* . 18.23 12.15 10.41 LTC8143ESW#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 138) 805s 7.25) 
LTO2DBS1UPSPEF-ND. Dual 0 SOMsps Low Nase &V ADO 2480 1640 1406 Voltage Output DAC 

| ual 10-Bit, 80Msps Low Noise : . ; J ; ; . 

LTC2290CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 20.75 13.83 11.86 LTC1257CN8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* ..8-Dip 8.38 5.60 4.45 

sf Bi ae LTC1257CS8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Out DAC*.... 8.88 5.90 4.75 
LTC2290IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC 24.90 16.60 14.23 f : 

; Bi ie LTC12571N8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC 9.25 615 4.90 
LTC2291CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC 22.78 15.18 13.01 ‘ i 

7 LTC1257IN8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* ..8-Dip 9.25 6.15 4.90 
Pee EERE END, Dual 12-Bit, 2a MspsiLow Power 2V-ADCS res NPE) Ta L7C12571S8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC..8-SOIC 9.75 6.50 5.20 
LTC2292CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 24.05 16.03 13.74 7 ; = = 7 5 

7 Ri * LTC12571S8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Out DAC* 9.75 6.50 5.20 
LTC2292IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC 28.85 19.23 16.49 el aa 

4 Ri me LTC1446CN8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 12.00 8.00 6.55 
LTC2293CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 37.18 24.78 21.24 pater aA 

7 ae LTC1446CS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 12.13 810 6.65 
LTC2293|UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 44.60 29.73 25.48 paar Aaa 

- LTC1446CS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 12.13 810 6.65 
[TC2294CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 51.38 34.25 29.36 LTc14461S8-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Tem 1363 910 745 
LTC22941UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 61.50 41.00 35.15 ° ; ao = = = 

i i. LTC14461S8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Temp 13.63 910 7.45 
LTC2295CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC 35.28 23.52 20.16 pads ivbeba 

7 _Ri * LTC1446LCS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 13.38 890 7.65 
LTC2295|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC 42.33 28.22 24.19 f ; 

LTC2296CUP#PBF-ND Dual 14-Bit. 25Ms * LTC1446LIS8-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Tem, 15.00 10.00 8.60 
4 ps Low Power 3V ADC 38.90 25.93 22.23 LTC1448CN8#PBF-ND D i : 
- * 4 ual 12-Bit R/R Micropower DAC*.. 12.00 8.00 6.55 
Peas de area) Dual:14-Bit, 2 MepsiLow Power 3V ADC ABH) SUN BOGE) LTC1448CS84PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* 1213 810 6.65 
LTC2297CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 49.33 32.88 28.19 i f 
L7C22971UP#PBF-ND Dual 14-Bit. 40Ms * LTC1448IN8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC*.. 13.50 9.00 7.40 
7 ps Low Power 3V ADC 59.15 39.43 33.80 i # 

4 -Bi * LTC14481S8-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Tem, 13.63 9.10 7.45 

LTC2298CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 72.68 48.45 41.53 b ; 
L7¢2298|UP#PBF-ND Dual 14-Bit. 65Msps L * LTC14481S8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Temp*.....8-SOIC 13.63 9.10 7.45 
ps Low Power 3V ADC 87.15 58.10 49.80 a ot ; i“ 
LTC1450CG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC 10.63 7.10 6.10 
LTC2299CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 77.83 51.88 44.48 | -Bi i * 
A LTC1450LCG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC 11.25 7.50 6.20 
LTC2299|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 93.38 62.25 53.37 Lictd! : : 

4 € Bi * 51 CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 8.63 5.75 4.93 
LTC2308CUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, 500ksps ADC 6.05 5.27 4.34 (1¢1454¢S8#PBF-ND 42-Bit. Voltage Out. R/R Mi DAC* 913 608 5.21 
LTC2308IUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, 500ksps ADC* 7.25 632 5.21 z “Bit, Vo tage Out, !cropower L j ; 

3 = Ri * LTC14511S8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R MPU DAC, Ind. Temp*. 9.88 658 5.64 
LTC2309CUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, SAR ADC* .. 6.28 5.27 4.34 4 ; iat 

7 LTC1452CN8-ND. 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC. moo) 5:07.) 4i35) 
LTC2309|UF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, SAR ADC* .. TGS SRPL (iP) =| Bi i * 
: LTC1452CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 63) 15:07, 7 4!35) 
LTC23511UH-14#PBF-ND 6-Channel, 14-Bit, 1.5Msps Samp 23.25 16.61 13.68 L1c1452¢S8PBE-ND 72-Bit. Voltage Out. R/R Mi DAC* 313540465 
LTC2355CMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 10.15 7.25 5.97 Ht, Voltage Out, leropower 2 : 
- 7 Bi i * LTC14521S8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R MPU DAC Ind. Temp*.. 8.88 5.90 5.10 
LTC2355CMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC 16.30 11.64 9.59 i ; a aae 
fe 7 Bi ; * LTC1453CN8-ND. 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC. 9.20 611 4.80 
LTC2355IMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* . A280 18:70) 016) 4 : 
— ~ LTC1453CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 9.20 611 4.80 
LTC2355IMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* . 19.55 13.97 11.50 z Bi i * 
Q LTC1453CS8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 9.70 645 5.10 
LTC2356CMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* .... ONS i en2h e597 L1¢14531S87PBF-ND 72-Bit_ Voltage Out Rall-to-Rail MI DAC 
LTC2356IMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* . 1218 870 7.16 radial Temp*. alleLo= pal wucropowen: VAL; ‘nici ate BE 
LTC2356IMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* ....10-MSOP 19.55 13.97 11.50 LTC1454CN4PBF-ND Dual 12-Bit, Voltage Out. icropower DAC 4238 825 710 
Current Output DAC LTC1454CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*.... 1250 835 7.15 
LTC1589CG-ND 14-Bit SoftSpan DAC 16-SSOP 19.88 13.20 10.60 LTC1454LCN-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 13.63 9.10 7.80 
LTC1589CG#PBF-ND 14-Bit SoftSpan DAC* NEW! 16-SSOP 19.88 13.20 10.60 LTC1454LCS-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC ...... 13.75) 19115) 17/85) 
LTC1590CN-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 16-Dip 1213 8.06 6.65 LTC1454LCS#PBF-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*.... iver Wake 7b 
LTC1590CN#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* .....16-Dip 1213 8.06 6.65 LTC14541S-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 
LTC1590CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* ..16-SOIC 12.38 8.22 6.80 Industrial Temp........ 14.00 935 8.00 
LTC15901S-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC.....16-SOIC 13.63 9.05 7.50 LTC14541S#PBF-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 
LTC1590IS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* ..16-SOIC 13.63 9.05 7.50 Industrial Temp* .... 14.00 9.35 8.00 
LTC1591CG#PBF-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Out DAC*....28-SSOP 20.00 13.28 10.00 LTC1456CN8-ND Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC.....8: 8.63 5.75 4.90 
LTC1592ACG-ND 16-Bit Softspan DAC.. 16-SSOP 55.63 36.94 29.65 LTC1456CN8#PBF-ND Single 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* . 8.63 5.75 4.90 
LTC1592ACG#PBF-ND 16-Bit Softspan DAC 55.63 36.94 29.65 LTC1456CS8#PBF-ND Single 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* . 913 6.10 5.20 
LTC1592BCG-ND 16-Bit Softspan DAC.. 29.63 19.68 15.80 LTC1458CG#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* ..28-SSOP 24.38 16.25 13.20 
LTC1592BCG#PBF-ND 16-Bit Softspan DAC 29.63 19.68 15.80 LTC1458CSW#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*...28-SOIC 22.88 15.25 12.35 
LTC1595ACN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 48.13 31.96 24.71 LTC1458LCG#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* ..28-SSOP 26.88 17.90 15.35 
LTC1595ACS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 48.75 32.37 25.65 LTC1458LIG-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC.....28-SSOP 31.63 21.00 16.86 
LTC1595AIN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 57.75 38.35 29.65 LTC1458LIG#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*..28-SSOP 31.63 21.00 16.86 
LTC1595AIS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp.* 58.50 38.85 30.00 Se ea eS EEE ND vest, pale al vonage Ot tee ~ 32:80 Aa ret 
LTC1595BCN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 28.50 18.93 15.20 Hl bit, oltage Ou Ind. Temp . 5 5 
LTC1595BCS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 29.13 19.34 15.55 LTC1650CS#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*... 24.50 16.27 12.25 
LTC1595BIS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 35.00 23.24 18.65 LTC16501S#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp 27.75 18.43 13.90 
LTC1595BIS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp 35.00 23.24 18.65 LTC1654CGN#PBF-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 19.00 1262 9.50 
LTC1595CCS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 25.00 16.60 13.35 LTC1655CN8#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 11.21 8.45 
LTC1596ACN-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 50.38 33.45 25.85 LTC1655CS8#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 11.21 8.45 
LTC1596AISW-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. p. 61.25 40.67 31.40 LTC16551S8#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp*... 18.50 12.29 9.25 
LTC1596AISW#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp 61.25 40.67 31.40 LTC1657CGN#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Micropower DAC* NEI 102512120 O15) 
LTC1596BCSW#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* ... 30.63 20.34 16.35 LTC1657LCGN#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Micropower DAC* NEI 20.13 13.37 10.10 
LTC1597ACG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with LTC1658CMS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 10.88 7.23 5.45 
4-Quadrant Resistors* 55.63 36.94 27.82 LTC1658CN8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 10.25 6.81 5.15 
LTC1597BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC wi LTC1658CN8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* 1025 NG SIS AS: 
4-Quadrant Resistors 33.88 22.50 16.95 LTC1658CS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 10.25 681 5.15 
LTC1597BCN#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel! DAC with LTC1658IMS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, 
4-Quadrant Resistors* 33.88 22.50 16.95 Industrial Temperature* 13.00 864 6.50 
L1C1597-1ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with LTC1659CS8-ND 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 838 5.57 4.65 
4-Quadrant Resistors 55.63 36.94 27.82 LTC16591MS8#PBF-ND 12-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* 1025 NNR7:325r 6103) 
LTC1597-1ACG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with LTC16591S8#PBF-ND 12-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* 9.13 6.06 5.10 
4-Quadrant Resistors* 55.63 36.94 27.82 LTC1660CGN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* 12.38 822 6.20 
LTC1597-1ACN#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with LTC1660CN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* 11.38 7.56 5.70 
4-Quadrant Resistors* 55.00 36.52 28.60 LTC1660I1GN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp* 13.88 9.22 6.95 
L1C1597-1BCG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with LTC1660IN-ND. Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. 12.88 855 6.44 
4-Quadrant Resistors* 34.50 22.91 17.25 LTC1661CMS8#PBF-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC* B98 225) 8h75) 
LTC1597-1BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with LTC1661CN8#PBF-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC* 338 e225 e enero) 
4-Quadrant Resistors 33.88 22.50 16.95 LTC1662IMS8#PBF-ND Ultra-low Power, Buffered, Dual 10-Bit 
LTC1599ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with DAC* NEW‘... aia 6.00 3.99 3.00 
4-Quadrant Resistors 55.63 36.94 28.91 * RoHS Compliant (Continued) 
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yt J LINEAR Digi@Reel DATA CONVERSION (Continued) Part No. Description 1 25 100 
a “=. ERR et 
RartiNo! Description Ey a 20 00) [TC2630HSC6-HZIO¢TRMPEFTR-ND | 10-Bit R/R DAG with Integrated Ref *~ 890.00/500 
LTC1663-1CS5#TRMCT-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface... TSOT-23-5 414 3.70 3.33 LTC2630HSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.86 345 3.11 
ae ees eee we MReEOL TD anon a Hie a wee He Oe 414 pee LTC2630HSC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1020.00/500 
-1CS5: | -Bit, w/2-Wire Interface*..... -23-! . a 5 By 7 = 
LTC1663-2CS5¢TRMCT-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface.... TSOT-23-5 4.14 3.70 3.33 Ce ee aa TD ea Re DAG with eee i eae 
eee wer. ae we pre with awe interface oMSOF a a ae LTC2630HSC6-LM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 386 345 3.11 
LTC1663-8IMS84PBF-ND 10-Bit, F/R MPU DAC with 2-Wire Interface*.... -MSOP 4.13 2.95 2.43 Heer Sees MZ TAME N eat Hye pn with He iat Bey ee 
LTC1663CS5¢TRMPBFCT-ND 10-Bit, R/R MPU DAC w/2-Wire Interfaces... TSOT-23-5 414 370 3.33 TTC2630HSCE-LZIOFTAMPBFTR-ND | 10-Bit AUR DAG with Integrated Ret * aeeTnae 
LTC1663CS5#TRMPBFTR-ND 10-Bit, R/R MPU DAC w/2-Wire Interface* ..... TSOT-23-5 950.00/500 LTC2630HSC6-LZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.86 3.45 3.11 
ee MEET Coe tats — oe LTC2630HSC6-LZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1020.00/500 
4 -Bit, ws ; i 2h 3: LTC2630HSC6-LZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 286 255 230 
LTC1669CMS8#PBF-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . -8-MSOP 3.50 2.50 2.06 LTC2630HSC6-LZ84TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with integrated Ref.* 755.00/500 
Pee er a ee ee Rall-to-Rail Micropower DAC* . -TSOT-23-5 4.14 3.70 3.33 LTC26301SC6-HM12#TRMPBECT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. * 370 3.30 297 
“1AIGW- Bit, Ultra Precise, Volt. Out DAC, Ind. Temp..36-SSOP 95.63 63.75 51.00 LTC26301SC6-HM124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 970.00/500 
LTC1821-1BCGW#PBF-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC*...........36-SSOP 63.63 42.40 33.95 IR eeeaOISeAE TD IEECERIIIEN 10-Git AM DAG with Intected Fist Aok ory Oe. 
LTCTS21ACGW-ND T6-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC... 87.13 58.10 46.46 ; aula e : ear 
PIG Te2t ACGW ERE 16-Bi, Uta Bresisg, Votiage Out DAGE S71 CDEC 6 LTC26301SC6-HZ10#TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 850.00/500 
Se eNO poet Ua Frets, Vol OULDAG, EO OO AB BS 38 LTC2630ISC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.70 330 297 
‘estoime | etter ee | ee er oe 
702601 IDD-1#PBF-ND 16-Bit Rail-to-Rail DAC* . 6.00 4.00 3.45 4 SD cg wit ntegrateG eh ; De 
L pall DAC LTC26301SC6-HZ84TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 695.00/500 
LTC2602IMS8PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC* . 10.63 7.10 5.65 ; ; 
j -to-Rall LTC26301SC6-LM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.70 330 297 
RE re Ae SE oe era eee LTC26301SC6-LM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 970.00/500 
LTC2605IGN-1#PBF-ND Octal 16-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 46-SSOP 35.28 25.20 20.75 PI GSEROIS Ce LTO RM ERECT ND! toa ae Pe wih tered Be oe aaah sae) 
LTC2606CDD#PBF-ND 16-Bit B/R DAC with |2C Interface* NEW! 565 3.76 3.23 H H a with Integrated Ref. 50.00/5 
LTC2607CDE#PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with [ZC Interface*... 1045 7466.15 Peco OSU ogra aE RELOIGNDY) 12-Bit PUR DAC with Integrated Ref. Si) O80 Bt 
LTC2607CDE-1#PBF-ND 46-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface. 10.45 7.46 6.15 ERIS CG, A SIGMIREGUGAD 12-Bit F/R DAG with Integrated Ref. cruel 
I ebO7 COE eB r a aT A eet LTC26301SC6-LZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 263 235 2.12 
Pere ch Tea ia Pe ; ie Ge [TC26301SC6-LZ8#TRMPBFTR-ND | 6-Bit R/R DAC with Integrated Ref.*.... 695.00/500 
LTC2607IDE-14PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface 1255 896 7.38 : } 
LTC2609CGN#PBF-ND 16-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface* ........ 19.00 13.57 11.18 LTC2641CDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC*. 6.05 4.32 3.56 
LTC2609CGN-1#PBF-ND 16-Bit Quad B/R DAC with [°C Interface* 19.00 13.57 11.18 Ente Men ete Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC». 1110 7.94 6.54 
LTC2609IGN4PBF-ND 16-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface* .. 22.80 16.29 13.41 PaaS ae i ay Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC. 12835 25 154 
LTC26091GN-1#PBF-ND 16-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface* 22.80 16.29 13.41 CRORE Tere Sinale Supply 16-Bit Vafage Output DAG*.. hoe as 
LTC2610CGN#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 2213 14.70 11.80 F 4 ingle Supply 16-Bit Volt. Out ; M5 7.5 
“1 4PBF- Bit Rail-to-Rail DAC* LTC2642IMS-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Volt. Out DAC* 15.38 10.98 904 
Ee ee aE Sar eat uae a a a 762641 IDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC. 725 518 427 
Sse HIeNE ERENT arn Garcia Ren ey ae L7C2641IDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC 1333 952 7.84 
ieee cach Deiat nee allnace Hae they “Bc LTC2641IDD-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC. 15.38 10.98 9.04 
LTC2615CGN-14PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 93.20 16.57 13.65 LTC2641IMS8-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC*. 15.38 10.98 9.04 
LTC26151GN#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 27.85 19.89 16.38 ee ae aa ona Supply ot Vatage Cutout DAC oe 18 a8 
= Fi SBIR RAIA Dai = ~ - ingle Supply 14-Bit Voltage Outpu : i : if 
TIG2B SIGN SEB ND ER ee oa 2 aE eae L1G2642CDD-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC. 12.83 9.15 7.54 
L1C2617CDE-1#PBF-ND 414-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*... 7.60 5.43 4.47 Bie26e2 NOaizaReraND) Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC. Hie) NS ey 
LTC2617IDE#PBF-ND 14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*... 913 652 5.37 LTC26421DD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC*. 13.33 952 7.84 
LT026171DE-1#PBF-ND 14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with 12C Interface* 913 652 5.37 emer EAT ERaL Arce ype Bat foes nous 
q “Bi ith [2 * x ~ - Bit Voltage Output Softspan " r i : 
uae cae BENDS Le eee | LTC270416W-12#PBF-ND 12-Bit Voltage Output Softspan DAC* NEW!...44-SSOP 49.10 35.07 28.88 
LTC26491GN#PBF-ND 14-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface 4765 1261 1038 LTC2704IGW-16#PBF-ND 16-Bit Voltage Output Softspan DAC* NEW!..44-SSOP 73.70 52.64 43.35 
LTC2619IGN-14PBF-ND 14-Bit Quad B/RI DAC with I2C Interfaces. 17.65 1261 10.38 High Speed DAC 
LTC2620CGN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 15.50 10.30 8.25 LTC1666CG#PBF-ND 12-Bit, 50Msps DAC* 16.63 11.04 8.95 
[TC2621CDD-1#PBF-ND 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 400 266 2.20 LTC1667CG-ND 14-Bit. 50Msps DA 22.38 14.86 12.05 
L7C2621IDD-1#PBF-ND 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 463 3.08 255 LTC1667CG¥PBF-ND 14-Bit, 50Msps DA 22.38 14.86 12.05 
TIG2622 CH SHEBEND ae Du aon oe ow 30 ae a2 LTC1668CG#PBF-ND 16-Bit, 50Msps DAC* NE! 29.25 19.43 14.65 
= '-Bit Dual Rail-to-Ral * iT \. | fs = 5 
LTC26241GN-1#PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* 1213 866 7.13 _Special Function DAC 
L1C2625CGN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16.28 11.63 957 LTC1329CS8-10#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC*.. 475 3.16 265 
LTC2625CGN-14PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16.28 1163 957 LTC1329CS8-50#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC 475° 3:16) °2.65 
LTC26251GN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 19.53 13.95 11.49 LTC1426CS8-ND 8-Bit, Dual PWM DAC........... 6.25 4.15 3.85 
LTC26251GN-14PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 1953 13.95 11.49 LTC1427688-50-ND 10-Bi, DAC with SMBus Interface 61S 07220 
LTC2626CDD#PBF-ND 12-Bit R/R DAC with I2¢ Interface* NEW! 4.20 2.80 2.40 LT014270S8-50#PBF-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface* . 6134.07 _ 3.20 
LTC2627CDE#PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 6.15 4.39 3.62 PCARRD mucrapauere-2 Sule elnk QUpy 
L1C2627CDE-1#PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*..12-DFN 6.15 4.39 3.62 DAC* NEW!. 475 3.16 2.65 
L702627IDE#PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interfacex...12-DFN 7.40 5.29 4.35 LTC1840CGN-ND Dual Fan Controller with 2-Wire Interface. DIGS S755 63100 
L1026271DE-14PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*..12-DFN 7.40 5.29 4.35 LTC1840CGN#PBF-ND Dual Fan Cont. with 2-Wire Interface* NE 5.63 3.75 __ 3.00 
LTC2629CGN#PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/l2C Interface* ..16-SSOP 10.50 7.50 6.18 MUxXes and Switches 
LTC2629CGN-14PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/l2C Interface*..16-SSOP 10.50 7.50 6.18 LTC201ACS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* NEW: 530 352 260 
LTC26291GN4PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/l2C Interface* .16-SSOP 12.60 9.00 7.41 LTC202CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* NEW! 450 3.00 250 
LTC26291GN-1#PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/l2C Interface 12.60 9.00 7.41 LTC203CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* NE 5.00 3.35 285 
LTC2630ACSC6-HM124TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 454 4.05 3.65 L1C221CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* NEW! 5.25 3.50 2.95 
LTC2630ACSC6-HM124TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1195.00/500 L1C222CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* NEW! 5.25 350 295 
TTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND] 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 454 4.05 3.65 LTC1380CS-ND 8-Ch. CMOS Mux with SMBus Interfac T6-S0IC 6.13 4.07 3.07 
LTC2630ACSC8-HZ124TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1195.00/500 LTC13801GN4PBF-ND 8-Ch. CMOS Mux w/SMBus Interface* NEW!.16-SSOP 7.50 4.98 3.85 
LTC2630ACSC8-LZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 454 4.05 3.65 LTC13801S-ND 8-Ch. CMOS Mux with SMBus Interface 16-SOIC 6.88 457 3.55 
LTC2630ACSC6-LZ12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1195.00/500 LTC1390CN-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux with Serial Interface.....16-Dip 4.38 291 2.35 
LTC2630AHSC6-HM12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 4.60 4.14 LTC1390CN#PBF-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux with Serial Interface*....16-Dip 4.38 2.91 2.35 
LTC2630AHSC6-HM124TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 7355.00/500 LTCT390CS-ND CMOS 8-t0-1 Analog Mux with Serial Interface... 16-SOIC 4.63 3.10 2.45 
LTC2630AHSC8-HZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 460 4.14 LTC1390CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux w/Serial Interface*... 16-SOIC_ 4.63 3.10 2.45 
LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1355.00/500 LTC1391CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable 
LTC2630AHSC8-LM12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 460 4.14 Serial Interface* a 463 3.10 2.45 
LTC2630AHSC6-LM12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1355.00/500 NEW! Signal Chain pModule — RoHS Compliant NEW! 
LTC2630AHSC6-LZ124TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 460 414 : - 
LTC2630AHSC6-LZ124TRMPBETR-ND| 12-Bit R/R DAC with integrated Ref. 1355.00/500 LTM9001CV-AA#PBF-ND 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem...........-... 81-LGA 174.25 115.71 99.57 
LTC2630AISC6-HIMI124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 493 4.40 3.96 
LTC2630AISC6-HII124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1295.00/500 BA 
LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 4.93 4.40 3.96 L LINEAR Ree INTERFACE 
LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1295.00/500 = : 
LTC2630AISC6-LM124TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with integrated Ref. 493 4.40 3.96 Digi-Key cee Price Each 
LTC2630AISC6-LM124TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1295.00/500 Part No. Description Pkg. 125100 
LTC2630AISC6-LZ12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 493 440 3.96 RS232/RS562 
LTC2630AISC6-L212#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1295.00/500 TT1032CN-ND Quad Low Power Line Driver. 450 300 255 
[TC2630CSC6-HM12ATRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 339 303 273 L11032CN4PBF-ND Quad Low Power Line Driver 450 3.00 255 
LTC2630CSC6-HM124TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 890.00/500 LT1039ACN#PBF-ND 15KV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown*.18-Dip 5.40 359 285 
LTC2630CSC6-HZ10#TRMPBECT-ND| 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 297 265 2.39 LT1039ACSW#PBF-ND 15KV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown*... 18-SOIC 640 425 3.35 
LTC2630CSC6-HZ10#TRMPBETR-ND] 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 780.00/500 LT1039CN#PBF-ND 15KV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown*..18-Dip 4.70 313 2.45 
LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBECT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.39 3.03 278 [T1039CSW-ND TSKV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown.... 18-SOIC 5.70 3.79 2.90 
LTC2630CSC6-HZ12#TRMIPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 390.00/500 LT1039CSW#PBF-ND 15KV Triple RS232 Driver/Receiver with 
LTC2630CSC6-LM12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 339 303 273 Shutdown* 18-SOIC 5.70 3.79 2.90 
LTC2630CSC6-LM124TRMPBFTR-ND] 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 890.00/500 LT1080CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown.....18-Dip 610 4.06 3.15 
LTC2630CSC6-LZ104TRMPBFCT-ND| 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 297 2.65 2.39 LT1080CN#PBF-ND 5V/ Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown* ....18-Dip 6.10 4.06 3.15 
LTC2630CSC6-LZ104TRMPBFTR-ND| 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 780.00/500 LT1081CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver 16-Dip 475 3.17 2.65 
[TC2630CSC6-LZ124TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 339 3.03 278 LT1081CN#PBF-ND 5V; Dual RS232 Driver/Receiver* 16-Dip 475 317 265 
LTC2630CSC6-LZ124TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 890.00/500 L71081CSW#PBF-ND 5V’ Dual RS232 Driver/Receivers {6-SOIC 6.00 400 3.35 
LTC2630CSC6-LZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 235 210 1.89 LT1130ACSW#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers * 28-SOIC 7.63 5.10 425 
LTC2630CSC6-LZ84TRMPBFTR-ND| 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 620.00/500 LT1130AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers. 28-SOIC 9.13 6.10 5.20 
LTC2630HSC6-HM124TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.86 3.45 3.11 + RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1130AISW#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers 9:13" 6:10" 5:20 RS485/RS422 
a Hee oy R232 Sa heciee Lest LT1785AIN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 5.63 375 3.00 
71131 ACSW#PBF-ND 5V. RS232. 5 Drivers/4 Receivers 763 5.08 4.25 LT1785A1S8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceive Sky we Sal) 
LT1132ACN4PBF-ND 5V_RS232.5 Drivers/3 Receivers 725 483 4.00 LT1785AIS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 5.75 3.85 3.10 
LT1132ACSW-ND BV. RSD30. 5 Drivers/3 Receivers 7.63 5.08 725 LT1785CN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 4.00 266 2.10 
LT1132ACSW4PBF-ND 5V. RS232, 5 Drivers/3 Receivers 763 508 425 LT1785CS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 413274 215 
LTH4133ACNPBF-ND 5V RS232. 3 Drivers/5 Receivers 795 483 4.00 UT17851NG#PBF-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 463 3.08 240 
LT1133ACSW#PBF-ND BV. RS232. 3 Drivers/5 Receivers*... 763 5.08 4.25 LT17851S8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceivel A75\ (3:16) 2:45 
LT1134ACN-ND 5V, RS232. 4 Drivers/4 Receivers 700 467 3.75 L117851S8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 475 316 2.45 
LT1134ACN#PBF-ND BV. RSD30. 7 Drivers/4 Receivers 700. 4.67..3.75 LT1791AIS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver*.... 638 4.25 3.40 
LT1134ACSW#PBF-ND 5V_RS232. 4 Drivers/4 Receivers 700 467 3.75 LT1791CN-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver .. 4.38 2.91 2.30 
LT4434AIN¢PBF-ND 5V_RS232. 4 Drivers/4 Receivers 9.00 600 5.00 LT1791CN#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 438 291 2.30 
LT1134AISW4PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers*.. 9.00 6.00 5.00 LT1791CS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 450 2.99 ae 
4 i i LT17911S#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 5.13 3.41 2.65 

tt Se an Me ae pia Receivers ae ae ae LTC485CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* ..... 250 1.66 1.35 
LT1135ACSW-ND BV. RS232.5 Drivers/3 Receivers 625 417 3.45 LTC485CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface..... 3.13 210 1.70 
LT1135ACSW4PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 6.25 417 3.45 LTC485CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* ..8-SOIC 3.13 210 1.70 
LT1137ACG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.75 5A7 415 LTC485IN8-ND Low Power RS485 Interface Transceive 3.60 2.40 1.90 
LT1137ACNW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 4.65 3.75 ee iow power Quad Rees Driers Feo ae 3 
LT1737ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers vA Ay CW A) : ow Power Quat river . . : 
LT1137ACSW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 4.67 3.75 LTC487CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Drivers 7104.72 3.70 
LT1137AISW-ND. 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 8.38 5.58 4.50 LTC487CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 8.10 538 4.25 
LT1140ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 5.88 3.92 3.25 LTC488CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver: 650) 4:23) 13:70 
LT1180ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver.. 463 3.08 2.45 LTC488CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver 7.50 5.00 4.25 
LT1180ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 4633.08 245 LTC489CN-ND Low Power Quad RS485 Receiver. 710 472 3.70 
LT1180ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver. 513 3.42 2.70 LTC489CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver 7104.72 3.70 
LT1180ACSW#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* Sagi 13:42) 12.70 LTC489CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver: 8.10 538 4.25 
LT1181ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 4.63 3.08 2.45 LTC490CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 480 3.19 2.50 
LT1181ACSW#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* .. 513 3.42 2.70 LTC490CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 6.90 3.92 3.05 
111237CG-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LTC4901S8#PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* 6.70 445 3.45 

Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown........... 8.13 5.42 4.25 LTC491CN#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver 5.30 3.52 2.80 
LT1237CG#PBF-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power Mgmt. LTC491CS#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 5.88 3.92 3.25 

and 1 Receiver Active in Shutdown* NEWS....... 28-SSOP 8.13 542 4.25 LTC4911S-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver . 7.80 5.18 4.05 
LT1237CNW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LTC4911S#PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* 7.80 5.18 4.05 

Management and 1 Receiver Active in Shutdown.....28-Dip 7.38 4.92 3.95 LTC1480CN8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver* . 4.75 316 2.65 
L71237CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LTC1480CS8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver* . 5.13 3.41 2.75 

Management and 1 Receiver Active in Shutdown..28-SOIC 7.38 4.92 3.95 LTC14801S8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, 
LT1280ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver... i 5.00 3.33 2.65 Industrial Temperature* ig 6.63 440 3.55 
LT1280ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.00 3.33 265 LTC1481CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutd 2.75 1.85 1.45 
LT1280ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver.... 5150) oO 7e 2.90) LTC1481CN8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown*.. 2.75 1.85 1.45 
LT1280ACSW#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* §.50 3.67 2.90 LTC1481CS8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown* 3.38 2.25 1.80 
LT1281ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.00 3.33 2.65 LTC14811S84PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown*.. 438 2.91 2.40 
LT1281ACSW#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* .16-SOIC 550 3.67 2.90 LTC1482CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 
LT1330CSW#PBF-ND 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface*.....28-SOIC 7.38 4.92 3.95 Detect and Receiver Fail Saf 488 3.25 2.55 
LT1331CG-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. with 1 Receiver Active LTC1482CMS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceive: 

in Shutdown .... 28-SSOP_ 8.13 5.42 4.25 Detect and Receiver Fail Safe* .... 4.88 3.25 2.55 
LT1331CG#PBF-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. with 1 Receiver Active LTC1482CS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

in Shutdown* 813 5.42 4.25 Detect and Receiver Fail Safe 413 2.75 215 
LT1331CNW-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. with 1 Receiver Active LTC1482CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

in Shutdown .... 7.38 4.92 3.95 Detect and Receiver Fail Safe* 413 275 215 
LT1341CSW-ND 5V, RS232, 3 Driver, LTC1483CN8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* . 275 1.85 1.55 

Active in Shutdown 7:38 4.92 3.95 LTC1483CS8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* . 3.38 2.25 1.90 
LT1341CSW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 1 Receiver LTC14831S8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* .. 438 2.91 2.40 

Active in Shutdown 7.38 4.92 3.95 LTC1484CMS8-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe . 4.25 2.85 2.20 
LT1342CG-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 gi oy ot 4:20 LTC1484CMS8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 4.25 2.85 2.20 
LT1342CG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic Tidiy ak “7 420) LTC1484CN8-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe .. 3.38 2.25) 1.75 
L11381CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 3.80 2.53 2.00 LTC1484CN8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 3.38 225 1.75 
LT1537CG-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 6.00 4.00 3.40 LTC1484CS8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 3.50 2.35 1.80 
LT1537CG#PBF-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*.....28-SSOP 6.00 4.00 3.40 LTC14841S8#PBF-ND LP RS485 Xcvr. with Revr. Fail Safe, Ind. Temp 463 310 245 
LT1780CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* i 5.25 3.49 2.95 LTC1485CN8#PBF-ND Differential Bus Transceiver* 3.20 213 1.70 
LT1780CSW#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.75 3.82 3.25 LTC1485CS8#PBF-ND Differential Bus Transceiver* 3.60 240 1.90 
LT1781CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.25 3.49 2.95 LTC1487CN8#PBF-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 
LT1781CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.63 3.74 3.15 Shutdown, High Input Impedance* 275 1.85 1.55 
LT1781CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD .. 575 3.82 3:25 LTC1487CS8#PBF-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver 
LT1781CSW#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.75 3.82 3.25 Shutdown, High Input Impedance*.... 3.38 2.25 1.90 
LT17811S#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 7.00 465 3.75 LTC1518CS#PBF-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad 
LTC1327CG-ND 38V, 3 Driver/5 Receiver ElA/TIA-562 Transceiver 9.50 6.35 5.00 Line Receiver* 10.13 6.73 5.80 
LTC1327CNW-ND 8V, 3 Driver/5 Receiver ElA/TIA-562 Transceiver 8.75 585 4.70 LTC15181S#PBF-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad 
LTC1327CSW-ND 38V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 8.75 5.85 4.70 Line Receiver* A635 7.75) (6:20 
LTC1337CG#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver* 9.50 6.35 5.00 LTC1519CS#PBF-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver .. 10.13 6.75 5.80 
LTC1337CNW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver 8.75 585 4.70 LTC15191S-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver. 11.63 7.75 6.20 
LTC1337CSW#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver’ 8.75 5.85 4.70 LTC15191S#PBF-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* . 11.638 7.75 6.20 
LTC1338CG-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver 1013 6.75 5.65 LTC1520CS#PBF-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad 
LTC1338CG#PBF-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver 10.13 6.75 5.65 Line Receiver* NEW!. 10.13 6.75 5.70 
LTC1347CG#PBF-ND 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* NEI 9.50 6.35 5.00 LTC15351SW#PBF-ND Isolated RS485 Transceiver* 1275 847 6.50 
LTC1348CG#PBF-ND 3.3V/SV, LP, RS232, 3 Driver/S Receiver Xcvr.* ....28-SSOP 8.75 5.85 4.80 LTC1685CS8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver*...8-SOIC 5.63 3.74 3.15 
LTC1348CSW#PBF-ND 3.3V/SV, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* .....28-SOIC_ 8.13 5.45 4.50 LTC16851S8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver*...8-SOIC 6.50 4.32 3.40 
LTC1348IG-ND. 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr. 10.13 6.75 5.80 LTC1686CS8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver*...8-SOIC 8.38 5.57 4.50 
LTC13481G#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr. 10.13 6.75 5.80 LTC16861S8-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver... 9.63 640 5.00 
LTC13481SW-ND. 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr. 938 6.25 5.35 LTC16861S8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* .. 9.63 6.40 5.00 
LTC13481SW#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 938 6.25 5.35 LTC1687CS-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver....14-SOIC 838 5.57 4.50 
LTC1349CG#PBF-ND 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* NEW!.28-SSOP 9.50 6.35 5.00 LTC1687CS#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver*..14-SOIC_ 8.38 5.57 4.50 
LTC1350CG-ND 8V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver...28-SSOP 9.50 6.35 5.00 LTC16871S#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* ..14-SOIC 9.63 6.40 5.00 
LTC13501G-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver...28-SSOP 10.38 6.90 5.50 LTC1688CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 16-SOIC 10.13 6.73 5.25 
LTC13501G#PBF-ND 8V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.*.... 28-SSOP 10.38 6.90 5.50 LTC1688CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver*. 16-SOIC 10.13 6.73 5.25 
LTC1382CN-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown.....18-Dip 6.50 4.35 3.40 LTC1688IS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp....16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1382CN#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown* ..18-Dip 6.50 4.35 3.40 LTC16881S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp.*..16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1382CSW#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/SD* .18-SOIC 6.50 4.35 3.40 LTC1689CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver* 16-SOIC 10.13 6.73 5.25 
LTC1383CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ....16-Dip 5.63 3.75 3.00 LTC16891S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp....16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1383CS#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*..16-SOIC 5.63 3.75 3.00 LTC16891S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp.*..16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC13831S#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*..16-SOIC 650 4.32 3.70 LTC1690CS8#PBF-ND Low Power Driver/Receiver with Fail-Safe 
LTC1384CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ....18-Dip 6.50 4.35 3.40 Receiver Output* S50 2250 01:80 
LTC1384CSW#PBF-ND 5V, RS232, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*....... 18-SOIC 650 4.35 3.40 LTC2850CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 290 2.07 1.71 
LTC1385CG#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ..20-SSOP 7.25 4.85 3.85 LTC2850IMS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*. 3.48 248 2.04 
LTC1385CN#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ......18-Dip 6.50 4.35 3.40 LTC28501S8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*. 3.48 248 2.04 
LTC1385CSW#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*...18-SOIC 6.50 4.35 3.40 LTC2851CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* .. 310 2.21 1.82 
LTC1386CS#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ...16-SOIC 5.63 3.75 3.00 LTC2851IDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*. 3.70 2.64 2.18 
LTC2801CDE#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, Single Transceiver* NEW!...12-DFN 3.20 2.29 1.88 LTC2851IMS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*. 3.70 2.64 2.18 
LTC2802CDE#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, Single Transceiver* NEW!...12-DFN 3.30 236 1.94 LTC28511S8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*. 3.70 264 2.18 
LTC2803CDHC#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* .....16-DFN 3.80 2.71 2.24 LTC2852CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver 310 2.21 1.82 
LTC2803IDHC#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* .....16-DFN 4.50 3.21 2.65 LTC2852CMS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver 3.10 2.21 1.82 
LTC2804CGN-1#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ..16-SSOP 3.90 279 2.29 LTC2852CS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* .. Sal ara ee 
LTC2804IGN-1#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* ..16-SSOP__ 4.70 3.36 2.76 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
L J LINEAR Digi@Reel INTERFACE (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
— - LTC4301LCMS8#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEW! 4.00 286 2.35 
Digi-Key —_ Price Each LTC4302CMS-1#PBF-ND Addressable 2-Wire Bus Buffer* NEW!.. 5.00 3.32 270 
Part No. Description Pkg. 1 25100 LTC4302CMS-2-ND Addressable 2-Wire Bus Buffer 5.00 3.32 2.70 
LTC2852IDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*.......10-DFN 3.70 2.64 2.18 LTC4302CMS-2#PBF-ND Addressable 2-Wire Bus Buffer* NE! 5.00 3.32 2.70 
LTC2852IMS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*...10-MSOP 3.70 264 2.18 LTC4303CDD#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEI 430 3.07 2.53 
LTC28521S#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*.....14-SOIC 3.70 2.64 2.18 L104303CMS8#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEW! 420. 3.00 247 
LTC2854CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!...10-DFN 3.18 2.27 1.87 LTC4304CDD#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEW! 450 3.21 2.65 
LTC2854HDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!..10-DFN 4.20 3.00 2.47 LTC4304CMS#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEW! 440 314 259 
LTC2855CDE#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!...12-DFN 3.48 2.48 2.04 LTC4305CDHD#PBF-ND 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* .. 6.70 4.07 3.35 
LTC2855CGN#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!..16-SSOP 3.48 2.48 2.04 LTC4305CGN#PBF-ND 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* .. 5.60 4.00 3.29 
LTC2855HDE#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!...12-DFN 4.60 3.29 2.71 LTC4305IDHD#PBF-ND 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 6.80 4.86 4.00 
LTC28551GN#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* NEW!.16-SSOP 4.18 2.98 2.46 LTC43051GN#PBF-ND 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* .. 6.70 4.79 3.94 
LTC2856CMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4306CGN#PBF-ND 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* .. 7.00 5.00 4.12 
Transceiver* .8-MSOP 2.90 2.07 1.71 LTC4306CUFD#PBF-ND 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* .. 710 5.07 4.18 
LT02856IMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC43061GN#PBF-ND 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 840 6.00 4.94 
Transceiver* 3.48 2.48 2.04 LTC4306IUFD#PBF-ND 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer .. 8.50 6.07 5.00 
LTC2856CMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4307CDD#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 430 3.07 2.53 
Transceiver* 8-MSOP 2.90 2.07 1.71 LTC4307CDD-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* ...... 430 3.07 2.53 
LTC2856IMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4307CMS8#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 430 3.07 253 
Transceiver* 3.48 2.48 2.04 LTC4307CMS8-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* ...... 4.30 3.07 2.53 
LTC2857CMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4307IDD#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 5115) 3168) (3103 
Transceiver* 8-MSOP 3.10 2.21 1.82 LTC4307IDD-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* ...... $15 3.68 3.03 
LTC2857IMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4307IMS8#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 5.15 3.68 3.03 
Transceiver* OP 3.70 264 21418 LTC4307IMS8-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer 5.15 3.68 3.03 
LT02857CMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4308CDD#PBF-ND Low Voltage Level Shifting Hot Swappal Fes ess 
Transceiver*. 3.10 2.21 1.82 '-Wire Bus Buffer’ Becasesurisas: x . % 
LTC2857IMS8-24PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4308CMS8#PBF-ND Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 
Transceiver* 3.70 264 2.18 2-Wire Bus Buffer* NEW............ 430 3.07 2.53 
LTC2858CMS-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV LTC4308IDD#PBF-ND Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 
Transceiver* 310 2.21 1.82 2-Wire Bus Buffer* NEW(............. 5.15 3.68 3.03 
LTC2858IMS-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4308IMS8#PBF-ND Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 
Transeelver® 10 OF ed LTC4309CDE#PBF-ND cnet ie Tear wapp. bl —— 
a a imi - evel Shifting Low Offset Hot Swappable 
LTC2858CMS-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 Suan a ian 2-Wite Bus Buffer* NEW!........ 450 321 2.65 
LTC2858IMS-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 LTC4309CGN#PBF-ND area Low Offset Hot Swappable 
Transceiver* - 10-MSOP 3.70 264 218 -Wire Bus Buffer* NEWE............ 450 3.21 2.65 
LTC2859CDD#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable SIM Interface 
Termination* .. 10-DFN 3.18 2.27 1.87 LTC1555!IGN-ND SIM Power Supply and Level Translator 6.50 432 3.70 
LTC28591DD#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable LTC15551IGN#PBF-ND SIM Power Supply and Level Translator* .. 6.50 432 3.70 
Termination* ma ..10-DFN 3.83 2.73 2.25 LTC1556CGN-ND SIM Power Supply and Level Translator 
LTC2861CDE#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable with LDO Reg 6.25 415 3.60 
Termination* NEW!. sa .12-DFN 3.48 2.48 2.04 LTC1556IGN-ND SIM Power Supply and Level Translator 
LTC2861CGN#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable with LDO Reg soe 775 5.15 4.45 
Termination* NEWS!..... ae ...16-SSOP_ 3.48 2.48 2.04 LTC1755EGN#PBF-ND Smart Card Interface* NEW! 538 3.57) 2.70 
LTC2861IGN#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable Te ee ae Smart Cart nee ew Seer pool as at ae 
i jon* v - 5 a" s 5 aA 
Termination’ NEW 16550? UTC1955EUH#PBF-ND Dual Smart Card Interface with Serial Control*.....32-QFN 4.90 3.50 2.88 
CAN LTC4555EUD#PBF-ND. SIM Power Supply and Level Translator* ..... 6-QFN 240 1.71 1.41 
LT1796CS8#PBF-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver*.......... 8-SOIC 3.00 2.00 1.65 
Multiprotocol 
LTC1321CSW#PBF-ND RS485/RS232/EIA562 Xcvr./Receiver, Ind. Temp*..24-SOIC 8.75 5.85 4.65 LIZED ICs 
LTC1322CN-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receiver... 24-Dip 10.00 665 5.35 Digi-Key Price Each 
LTC1322CSW#PBF-ND RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver* ......24-SOIC 10.00 6.65 5.35 Part No Descrinion Aino LOD 
LTC1334CG#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* 28-SSOP 13.00 8.64 7.45 LT1025ACN8-ND MPU Th Te Cold Junction G t 9206411475 
LTC1334CNW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xevr.* 28-Dip 12.25 8.15 7.00 ina ermOcouple old. Unctonompensator: ks : : 
7 SACN8#PBF-ND MPU Thermocouple Cold Junction Compensator 9.20 611 4.75 
LTC1334CSW-ND CMOS SV, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.. .28-SOIC 12.25 8.15 7.00 L71025CN8#PBF-ND MPU Thermocouple Cold Junction Compensator 510 3.39 2.65 
LTC1334CSW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* .......28-SOIC 12.25 815 7.00 LT1203CN84PBF-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer* 313 2.08 1.57 
LTC13341SW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xevr.* .......28-SOIC 14.25 9.50 8.15 L71203C$8-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer... 338 2.25 1.69 
LTC1343CGW#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver*.....44-SSOP 23.50 15.65 13.40 111203CS8#PBF-ND 2-In : 7 5 * 
7 i put, 150MHz Video Multiplexer ..... 3.38 2.25 1.69 
LTC13431GW#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver*.....44-SSOP 27.00 17.93 14.40 L71204CSW#PBF-ND 4-Input Video Mux with 75MHz Current Feedback*..16-SOIC 9.75 6.50 5.40 
LTC1344ACG-ND Multiprotocol Cable Terminator 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 L71205CS-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer. 538 357 2.70 
LTC1344ACG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator .. 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 LT1205CS#PBF-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer* 538 3.57 2.70 
LTC1344CG-ND Multiprotocol Cable Terminator. 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 LT1319CS-ND Infrared Receiver Building Block... 7.25 483 3.95 
aes? |e aa Se | eae | ie et te oe 
H B : E E LT1675CMS8-1#PBF-ND Single, High Speed RGB Multiplexer* 450 299 2.30 
LTC13441G#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* 24-SSOP 15.63 10.38 8.35 LT1675CS8-1#PBF-ND Single, High Speed RGB Multiplexer* 413 2.74 2.07 
LTC1345CNW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. 28-Dip 13.88 9.25 7.40 LTC1041CN8-ND CMOS Bang-Bang Controller. 3.38 2.25 1.90 
LTC1345CSW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. .28-SOIC 14.38 9.60 7.65 LTC1041CN8#PBF-ND CMOS Bang-Bang Controller* 3.38 2.25 1.90 
TES ESET single Se ya ones Transceiver* oreo ae ae Ga LTC1043CN#PBF-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block*..18-Dip 5.70 3.79 2.95 
4 mbps E ransceiver 24° s E : LTC1043CSW-ND Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block 18-SOIC 600 3.99 3.10 
L1C1387CG-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceivei 20-SSOP 9.13 610 5.20 LTC1043CSW#PBF-ND Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block* .....18-SOIC 6.00 399 3.10 
LTC1387CG#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver* 20-SSOP 9.13 610 5.20 LTC1045CN#PBF-ND Prog. ppower Hex Translator/Receiver/Driver* 20-Dip 5.25 350 2.95 
LTC1387CSW#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver* .20-SOIC 8.50 5.65 4.85 LTC1045CSW#PBF-ND Prog. power Hex Translator/Receiver/Driver* 20-SOIC 8.25 5.50 4.75 
LTC13871G-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp....20-SSOP 10.50 7.00 6.00 LTC1923EUH#PBF-ND High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller ....32-QFN 39.30 28.07 23.12 
LTC13871G#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp*...20-SSOP 10.50 7.00 6.00 LTKOO1ACN8#PBF-ND Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (.5°C Error)*..8-Dip 18.88 12.60 10.85 
LTC1387ISW#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp*...20-SOIC_ 9.75 6.50 5.60 LTKOO1CN8#PBF-ND Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (2°C Error)*..8-Dip 9.88 6.60_ 5.75 
LTC1543CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Transceiver*.....28-SSOP 14.88 9.88 7.45 
LTC1544CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Transceiver*.....28-SSOP 12.25 8.14 6.15 
LTC1545CG-ND Software-Selectable Multiprotocol Transceiver 36-SSOP 14.38 9.55 7.20 SEMTECH 
LTC1545CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* NEW!..36-SSOP 14.38 9.55 7.20 Z “ 
LTC1546CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* NEW!..28-SSOP 23.75 15.77 12.20 Digi-Key te Price Each 
LTC2844CG#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* ......28-SSOP 11.88 7.89 6.15 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC2845CG-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr. .. 36-SSOP 13.88 9.22 7.20 ESD/EMI Protection 
LTC2845CG#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol 4 i 
Transceiver NEW. a6-SS0P 1368 922 7.20 | EgLawpzsdantaND | ESD/MI Protection fr Colo LOD Interac 581 008.00 
LTC2845CUHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol ECLAMP2357NCT-ND EMI Filter and ESD Protection for Secure 
Transceiver* NEW!...... ise 14.38 9.60 8.20 Digital Card Interface ... 1.18 79 66 
LTC2845|UHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol ECLAMP2357NTR-ND | EMI Filter and ESD Protection for Secure 
Transceiver* NEW!.. ase 17.00 11.35 9.70 Digital Card Interface ..........s.sccesscsssssseessecenssnneeseceenssneeeeeeees 16-QFN 1903.50/3,000 
LTC2846CG-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol 23.75 16.96 13.97 Surge Protec 
zi eI i * 
TE eae a 3Y solwae seleciable Setanta Mee 2379/1896 13.97 LCO1-6CT-ND Low Cap. TVS for HS Telecommunication Systems... 688 457 3.85 
Transceiver* NEW: 22.38 14.90 12.80 LC01-6TR-ND Low Cap. Tvs for HS Telecommunication System 3713.00/1,000 
a a LC03-3.3CT-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces .. 2.88 1.91 1.73 
LTC2847IUHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectal : : 
Transceiver* NEW! 25.63 17.10 14.65 LC03-3.3TR-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces . 805.00/500 
2 a - - - LC03-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces. 2.50 1.66 1.50 
PC and SMBus LC03-6TR-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces 700.00/500 
LTC1694CS5#TRMPBFCT-ND Dual SMBus Accelerator* . -TSOT-23-5 3.16 2.83 2.55 LCDA12C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 198" a2 a 
LTC1694CS5#TRMPBFTR-ND Dual SMBus Accelerator* . . TSOT-23-5 706.25/500 LCDA12C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 3199.50/3,000 
LTC1694-1IS5#TRMPBFCT-ND | SMBus/I2C Accelerator* -TSOT-23-5 3.72 3.33 3.00 LCDA24C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 88 9 49 
LTC1694-1IS5#TRMPBFTR-ND | SMBus/I2C Accelerator* . TSOT-23-5 875.00/500 LCDA24C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 1419.00/3,000 
LTC4300-1CMS8-ND Hot Swap 2-Wire Bus Buffer -8-MSOP 3.50 2.35 2.00 RCLAMPOS02BCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection i Ly Ry 
LTC4300-1CMS8#PBF-ND Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* 3.50 2.35 2.00 RCLAMP0502BTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 1053.00/3,000 
LTC4300A-1CMS8-ND. Hot Swap 2-Wire Bus Buffer 3.50 2.35 2.00 RCLAMPO0S502NCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 53 35.30 
LTC4300A-1CMS8#PBF-ND Hot Swap 2-Wire Bus Buffer’ 3.50 2.35 2.00 RCLAMP0502NTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 850.50/3,000 
LTC4301CDD#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEW! : 4.00 266 2.20 RCLAMPO0S04FCT-ND Low Capacitance TVS Array 95 64 54 
LTC4301CMS8#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* NEW! 8-MSOP 3.88 2.58 2.10 * RoHS Compliant (Continued) 
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fe Digi-Key Price Each 
CIRCUIT PROTECTION (Continued) are 
RoHS Compliant Part No. Description 1 25 100 
Digi-Key Price Eachs TCLAMPO602NCT-ND 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom.. 2.65 1.76 1.49 
Part No. Description Pkg. 1 25. «100 TCLAMPO0602NTR-ND 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom.. 4293.00/3,000 
7 TCLAMP3302NCT-ND 2-Line Low Capacitance TVS Diode Array for 
RCLAMP0504FTR-ND Low Capacitance TVS Array . $C-70-6 1539.00/3,000 
RCLAMPOSO4MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array j0-MSOP 1.20 80 68 Eihemet/Telecom SH BS hae: 
RCLAMPOSO4MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array * 324.00/500 ec aeaaa| © "6 CabacKance TVS Diode Array for ROPE 
RCLAMPOS504NCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array -SLP 98 260) 255) — = 
RCLAMPOSO4NTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array -SLP 1579.50/3,000 UGEAMBOSOIRCISNO Mm) ‘-Line ESD Protection Array .. Ay eat 
= F a, UCLAMP0501HTR-ND 1-Line ESD Protection Array 769.50/3,000 
RCLAMP0504SCT-ND Low Capacitance TVS Arra\ SOT-23-6 65 44 37 , 
4 A 02 UCLAMP0502PCT-ND 2-Line ESD Protection Array 40 27 23 
RCLAMP0504STR-ND Low Capacitance TVS Arra\ SOT-23-6 1053.00/3,000 . 
7 r i fi UCLAMP0502PTR-ND 2-Line ESD Protection Array 648.00/3,000 
RCLAMPOS508MCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 250 1.66 1.40 ; 
RCLAMPO508MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 675.00/500 UCLAMPOSO4ACT-ND_| 4-Line ESD Protection Array AB 3227 
RCLAMP0514MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 1.10 .74 62 UCLAMPOS04ATR-ND | 4-Line ESD Protection Array 769.50/3,000 
RCLAMPO514MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 297.00/500 UCLAMPOSO5ACT-ND | 5-Line ESD Protection Array 50 34 2 
RCLAMPOS21PCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protectio! -SLP 533580 UCLAMPOS05ATR-ND | 5-Line ESD Protection Array 810.00/3,000 
RCLAMP0521PTR-ND | Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protectio -SLP 850.50/3,000 UCLAMPOS06ACT-ND | 5-Line ESD Protection Array .. 58 39 33 
RCLAMPO524JCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection .. -SLP [een os ee UCLAMPOS06ATR-ND | 5-Line ESD Protection Array .. 931.50/3,000 
RCLAMP0524JTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection .. -SLP 1336.50/3,000 UCLAMP0511PCT-ND 1-Line ESD Protection Array 63 AZ) 135) 
RCLAMP0524PCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection . 10-SLP 85 57 48 UCLAMP0511PTR-ND 1-Line ESD Protection Array 1012.50/3,000 
RCLAMP0524PTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection .. 10-SLP 1377.00/3,000 UCLAMP1201HCT-ND 1-Line ESD Protection Array AB 1O2l eer 
RCLAMPO544MCT-ND | TVS Array for HDMI Interface Protection .. 10-MSOP 1.10 74 62 UCLAMP1201HTR-ND 1-Line ESD Protection Array 769.50/3,000 
RCLAMPO544MTR-ND | TVS Array for HDMI Interface Protection .. 10-MSOP 297.00/500 UCLAMP1211PCT-ND 1-Line ESD Protection Array 53 35.30 
RCLAMP2504NCT-ND 2.5V Low Capacitance TVS Array... 10-SLP [aS 2505) UCLAMP1211PTR-ND 1-Line ESD Protection Array ... 850.50/3,000 
RCLAMP2504NTR-ND 2.5V Low Capacitance TVS Arra\ 10-SLP 3037.50/3,000 UCLAMP3301DCT-ND Low Voltage for ESD and CDE Protectio 53 5) 480) 
RCLAMP2504PCT-ND —_| 2.5V Low Capacitance TVS Arra -SLP 654487 UCLAMP3301DTR-ND — | Low Voltage for ESD and CDE Protectio 850.50/3,000 
RCLAMP2504PTR-ND | 2.5V Low Capacitance TVS Arra -SLP 1053.00/3,000 UCLAMP3301HCT-ND | Low Voltage for ESD and CDE Protection US 82 By 
RCLAMP3304NCT-ND | 3.3V Low Capacitance TVS Arrai 10-SLP 1.80 1.20 1.01 UCLAMP3301HTR-ND | Low Voltage for ESD and CDE Protectio 769.50/3,000 
RCLAMP3304NTR-ND 3.3V Low Capacitance TVS Arra’ 10-SLP 2916.00/3,000 UCLAMP3304ACT-ND 4-Line ESD Protection Array . 55 37.31 
RCLAMP3304PCT-ND 3.3V Low Capacitance TVS Arra )-SLP 58 39 al ej di ‘ 
i UCLAMP3304ATR-ND 4-Line ESD Protection Array ... 891.00/3,000 
RCLAMP3304PTR-ND | 3.3V Low Capacitance TVS Arra -SLP 931.50/3,000 UCLAMP3311PCT-ND | 1-Line ESD/CDE Protection Array B3nm35 ets0 
RCLAMP7002MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 1701.13 96 UCLAMP3311PTR-ND | 1-Line ESD/CDE Protection Array ~~ 850.50/3,000 
RCLAMP7002MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 459.00/500 —— 
SDO5CT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 
Portable Electronics 38.2521 POWER MANAGEME 
SDO5TR-ND single pes Diode for ESD Protection in sanans aan Gon RoHS Compliant 
ortable Electronics - .00/3, 7 
SDO5SCCT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in Digi-Key Zs Price Each 
Portable Electronics $0D-323 50 34 28 BartiNo! Dssceintiony Eg eee 25 OO) 
SDOSCTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in Charge Pumps 
Portable Electronics S0D-323 810.00/3,000 $C1462ISKCT-ND High Output Current Charge Pump Doubler... 125 83 70 
SD24CCT-ND Singlel ine IVS Diode for ESD Protection in i oe SC1462ISKTR-ND High Output Current Charge Pump Doubler. 2025.00/3,000 
SD24CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in : piaate Switching Regulators 
Portable Electronics 771.00/3,000 SC190BIMLCT-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 2.25 1.50 1.26 
SDC15CT-ND. TVS Diode Array for ESD Protection of 12V SC190BIMLTR-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output ....10-MLP 3645.00/3,000 
Data and Power Lines 55.37 3 SC190CIMLCT-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 2.25 1.50 1.26 
SDC15TR-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V SC190CIMLTR-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output ....10-MLP 3645.00/3,000 
Data and Power Lines oe 891.00/3,000 SC192IMLCT-ND 2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 
SLOSCT-ND Low Capacitance TVS Diode for High Speed Data with Integrated Power Devices. 2.50 1.66 1.40 
Interfaces: . eetseenee 58 39.33 SC192IMLTR-ND 2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 
SLOSTR-ND Low Capacitance TVS Diode for High Speed Data with Integrated Power Devices. 4050.00/3,000 
Interfaces 931.50/3,000 SC194AMLCT-ND 1A Synchronous Buck Converter with Integrated , 
SLVU2.8-4CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio: 8-SOIC 2.88 1.91 1.61 Power Devices 3.98 264 2.23 
SLVU2.8-4TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectiot 8-SOIC 776.50/500 SC194AMLTR-ND 1A Synchronous Buck Converter with Integrated 
SLVU2.8-8CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 8-SOIC 4.00 266 2.24 Power Devices 6439.50/3,000 
SLVU2.8-8TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio! 8-SOIC 1080.00/500 SC194BMLCT-ND Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Synchronous : 
SMO5CT-ND TVS Diode Array. 48 FOCI eee ye noe 
> Buck Converter 3.98 264 2.23 
SMOSTR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 SC194BMLTR-ND Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Synchronous 
SM12CT-ND TVS Diode Array. 48 oe eel Buck Converter 6439.50/3,000 
Syl ne plod A ie mm eer SC196AMLCT-ND Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous ihe 
; ; . Buck Converter 2.55 1.70 1.43 
Sie We ae ae a ioe ee SCT96AMLTR-ND Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous 
| ; ‘ > F 7 Buck Converter 4131.00/3,000 
Sela ae pode ee ae tA Po te SC196ULCT-ND Selectable 1 OVA “05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous been 
SM36TR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 escent ; Ne Ts 
SM712CT-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common SC196ULTR-ND Saetatle LON -05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous AROMA CIT 
Mode RS-485 eat 1.20 80.68 SeELU 
SM7712TR-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common SC198AMLCT-ND Dual DC/DC Buck Converter 2.70 1.80 1.52 
Mode RS-485 id 1944.00/3,000 SC198AMLTR-ND Dual DC/DC Buck Converter 4374.00/3,000 
SMFOSCCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 45 30 26 SC198MLCT-ND Dual DC/DC Buck Converter 270 1.80 1.52 
SMFO5CTR-ND. TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectioi 729.00/3,000 SC198MLTR-ND Dual DC/DC Buck Converter 4374.00/3,000 
SMSOS5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio! 98 65 55 SC412AMLCT-ND Constant On, Synchronous Buck Controllet 1.88 1.25 105 
SMSO5CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 1581.00/3,000 $C412AMLTR-ND Constant On, Synchronous Buck Controller. 3037.50/3,000 
SMSO5CT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 93 162) 252) SC457MLCT-ND Single-Phase Single Chip Vcore Power Supply . 460 3.06 2.58 
SMSO5TR-ND. TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 1498.50/3,000 SC457MLTR-ND Single-Phase Single Chip Vcore Power Supply . 7452.00/3,000 
SMS12CT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 93 62 52 SC458IMLCT-ND Complete Dual-Phase Low VOUT Power Supply 
SMS12TR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 1500.00/3,000 Controller 2s 6.65 442 3.73 
SMS12CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 98 65 55 SC458IMLTR-ND Complete Dual-Phase Low 
SMS12CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 1581 .00/3,000 Controller. 10773.00/3,000 


SC470IMLCT-ND 
$C470IMLTR-ND 


Synchronous Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 
Synchronous Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 


245 1.63 1.38 


3969.00/3,000 


SC470ITSCT-ND 
SC470ITSTR-ND 
SC1485ITSCT-ND 


Synchronous Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 
Synchronous Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 
Dual Synchronous Buck Pseudo Fixed Frequency 
Power Supply Controller 


14-TSSOP 2.45 163 1.38 


14-TSSOP 3307.50/2,500 


28-TSSOP 3.45 2.30 1.94 


SC1485!ITSTR-ND 
SC2440TECT-ND 


SC2440TETR-ND 


Dual Synchronous Buck Pseudo Fixed Frequency 
Power Supply Controller 


4657.50/2,500 


2.5MHz Dual Switching Regulator with Integrated 


-16-TSSOP 2.93 1.95 1.64 


.16-TSSOP 3950.00/2,500 


$C2443MLCT-ND 
$C2443MLTR-ND 
SC2446ITECT-ND 


SC2446ITETR-ND 


440 293 247 
7128.00/3,000 


Dual Phase Synchronous Step-Down Controller 
Dual Phase Synchronous Step-Down Controller 
Dual Phase Single or Two Output Sync. 
Step-Down Controller 
Dual Phase Single or Two Output Sync. 
Step-Down Controller 


28-TSSOP 3.30 2.20 1.85 


.28-TSSOP 4455.00/2,500 


SROSCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143. 1.50 1.00 .84 
SROSTR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 2430.00/3,000 
SR12CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 1.38 EE AM 
SR12TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 2229.00/3,000 
SR3.3CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143. 163 1.08 91 
SR3.3TR-ND. Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 2634.00/3,000 
SR70CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 -80 54 45 
SR70TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 1296.00/3,000 
SRDA05-4CT-ND. Low Capacitance TVS Diode Array 2157 14385 121 
SRDAO5-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 580.50/500 
SRDA3.3-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 215 1.43 1.21 
SRDA3.3-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 580.50/500 
SRV05-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 93 62 52 
SRV05-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1500.00/3,000 
STF203-15CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection He] Econ a0) 
STF203-15TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 852.00/3,000 
STF203-22CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection #8) Be RU) 
STF203-22TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 852.00/3,000 
STF203-33CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection p58 sek) 8) 
STF203-33TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 852.00/3,000 
STF701CT-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering 

and ESD Protection 78 52 44 
STF701TR-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering 

and ESD Protection 1257.00/3,000 


SC2463TSCT-ND 
SC2463TSTR-ND 
$C2544MLCT-ND 


-28-TSSOP 4.03 2.68 2.26 
.28-TSSOP 5433.75/2,500 


High Performance Quad Output Switching Reg. 
High Performance Quad Output Switching Reg. 
High Performance Wide Input Range Dual 


Sync. Buck Controller 3.18 211 1.78 
$C2544MLTR-ND High Performance Wide Input Range Dual 
Sync. Buck Controller 5145.00/3,000 
(Continued) 
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. Digi-Key Price Each 
SEMTECH RCHSIGE pias TREE eben: Part No. Description 125 100 
a i $04211SCT-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable 1560 1103) 87. 
pint Key eserintion Pkg 1 Brice Eat Xa §C4211STR-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable 2092.50/2,500 
= . — : $C4215ASCT-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable 1.40 93 79 
SC2544TSCT-ND High Performance Wide Input Range Dual $C4215ASTR-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable 1890.00/2,500 
Sync. Buck Controller 24-TSSOP 2.98 1.98 1.67 $C4216SCT-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable 198 132 141 
SC2544TSTR-ND High Performance Wide Input Range Dual SC4216STR-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable 2666.25/2,500 
Sync. Buck Controller 24-TSSOP 4017.50/2,500 SC553ISKCT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output 1.08 72 64 
SNe sme. senchronous vote sore a connote 8-S0IG | Sway ie $C553ISKTR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output 1743.00/3,000 
- imple, Synchronous Voltage Mode ‘ontroller.. 00/2; = 7 
$C2620SECT-ND Dual 2A, 30V Step-Down Regulator with : Special Function 
Programmable Frequency up to 1.4MHz.... 440 293 2.47 SC310ASKCT-ND High Side Current Sense Amp with Low 
$C2620SETR-ND Dual 2A, 30V Step-Down Regulator with Impedance Voltage Output....... SOT-23-6 110 74 62 
Programmable Frequency up to 1.4Mlz.... 5940.00/2,500 SC310ASKTR-ND High Side Current Sense Amp with Low 
SC4501MLCT-ND 2A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start..... 10-MLPD 155 1.03 87 Impedance Voltage Output... SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC4501MLTR-ND 2A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start..... 10-MLPD 2511.00/3,000 SC310BSKCT-ND High Side Current Sense Amp with Low 
SC4502HMLCT-ND 1.4, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start.. 10-MLPD 2.23 1.48 1.25 Impedance Voltage Output....... S0T-23-6 1.10 74 __—.62 
$C4502HMLTR-ND 1.4A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start.. 10-MLPD 3604.50/3,000 SC310BSKTR-ND High Side Current Sense Amp with Low 
SC4503TSKCT-ND 1.3MHz Step-Up Switching Reg. with 1.4A Switch..........TSOT-23-5 1.25 .83——.70 Impedance Voltage Output... SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC4503TSKTR-ND 1.3MHz Step-Up Switching Reg. with 1.4A Switch.......... TSOT-23-5 2025.00/3,000 SC310CSKCT-ND net ale eure Sense Amn with Low sor.23-6 (EMT 
SC4508AMLCT-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controller. 2.20 147 1.24 raReaRAM Siah'Glas Caren Saise Ane GT : ie 
SC4508AMLTR-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controle 3564.00/3,000 HOD de SUT erm eeree ART ow 
C451 7AIMSCT-ND 4.25MHz, 1.5A Step-Down Switching Regulato BMSOP 1.75 1.17 98 Impedance Voltage Output....... SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC4517AIMSTR-ND 1.25MHz, 1.5A Step-Down Switching Regulato -8-MSOP 2362.50/2,500 SC338AIMSCT-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 10-MSOP 1.98 1.32 1.11 
SC4518HSECT-ND BOOKHz, 2A Step-Down Switching Regulator 3-SOIC 1.35 00 76 SC338AIMSTR-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 0-MSOP 2667.50/2,500 
$C4518HSETR-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1822.50/2,500 References 
$C4519HSECT-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 2.50 1.66 1.40 $C431CSK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator... .S0T-23 45 3026 
SC4519HSETR-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 3375.00/2,500 $C431CSK-.5TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 729,00/3,000 
SC4524ASECT-ND 28V, 2A Step-Down Switching Regulator 1.05 70.59 $C431CSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 «88S 25 
SC4524ASETR-ND 28V, 2A Step-Down Switching Regulator... 1417.50/2,500 $C431CSK-1TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 609.00/3,000 
SC4524BSECT-ND 16V, 2A Step-Down Switching Regulator. 1.05 HO el $C431CSK-2CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 38 Ze) Z| 
SC4524BSETR-ND 16V, 2A Step-Down Switching Regulator. 1417.50/2,500 $C431CSK-2TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 609.00/3,000 
$C4524SECT-ND 30V, 2A Step-Down Switching Regulator. 163 1.08 91 SC431LCSK-0.5CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator .. ..SOT-23 55: 637) ail 
SC4524SETR-ND. 30V, 2A Step-Down Switching Regulator. 2193.75/2,500 SC431LCSK-0.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator .. .-SOT-23 891.00/3,000 
SC4525ASECT-ND 28V, 3A Step-Down Switching Regulator... [SO COMCD $C431LCSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 A832 27 
SC4525ASETR-ND 28V, 3A Step-Down Switching Regulator. 1215.00/2,500 SC431LCSK-1TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 771.00/3,000 
SC4620MLCT-ND High Efficiency, 2.5A Synchronous Step-Down SC431LCSK-25CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 70 A7 AO 
DC/DC Regulator. 2.83 1.88 1.59 $C431LCSK-25TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 1134.00/3,000 
SC4620MLTR-ND High Efficiency, 2.5A Synchronous Step-Down SC431LISK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato OT-23 50 34.28 
DC/DC Regulator. 4576.50/3,000 SC431LISK-.5TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator .. 810.00/3,000 
SC4624AMLCT-ND High Efficiency, 4A Synchronous Step- Down LED Drivers 
DC/DC Regulator. ihekey RY a! ; ; 
$C4624AMLTR-ND High Eiency, 4A Synchronous Step Down See UAC igh Emtec Imegraled Dive! fove-Sulngs aah BGR oR 
DC/DC Regulator. . 2997.00/3,000 SC440MLTR-ND H ; ; 
igh Efficiency Integrated Driver ‘for 6-Strings 
Linear Regulators of 30mA LEDs. 7452.00/3,000 
SC560AULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. .8-MLPQ 65 44 37 SC441TECT-ND High Efficiency Integrate 
SC560AULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. .8-MLPQ 1053.00/3,000 of 150mA LEDs 20-TSSOP 4.85 3.23 2.72 
SC560BULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. . 8-MLPQ 65 44. 37 SC441TETR-ND High Efficiency Integrated Driver for 4-Strings 
SC560BULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. . 8-MLPQ 1053.00/3,000 of 150mA LEDs. .20-TSSOP 6547.50/2,500 
SCS560CULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator .8-MLPQ 65.4437 SC600BIMLCT-ND LED Driver with 5. pl -10-MLP) 2.50 1.66 1.40 
SC560CULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. . 8-MLPQ 1053.00/3,000 SC600BIMLTR-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Outpu 10-MLP 4050.00/3,000 
SC560DULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. _8-MLPQ fia LV ye SC618ULCT-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer. 10-MLP 4.03 2.68 2.26 
SC560DULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. . 8-MLPQ 1053.00/3,000 SC618ULTR-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer. 6522.00/3,000 
SC560EULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. .8-MLPQ 65 44 37 SC620ULCT-ND General Purpose Octal LED Driver. 170 113 «96 
SC560EULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator . 8-MLPQ 1053.00/3,000 Sees pant unos es iroaaen wien FIN OOS NO) 
SC560FULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. -8-MLPQ 654487 : fae egrared epee pS OnVereE Tor : ; : 
SC560FULTR-ND Dual Output Low Noise Ula LOO Regulator . 8-MLPQ 1053.00/3,000 SCABIES TREND Highly Integrated Step-Up Gonverter far WLEDs OT-23-6 1255:50/3,000 
SC560GULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. .8-MLPQ 65 44 37 SC4509WLCT-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs. 8-MLPD 86.8355 AT 
SC560GULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. .8-MLPQ 1053.00/3,000 SC4509WLTR-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs. 8-MLPD 1336.50/3,000 
SC560HULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator. .8-MLPQ 65.4487 SC4538ULCT-ND High Efficiency Boost Converter up to 10 WLEDs . 8-MLPD 148 98 83 
SC560HULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator ~8-MLPO 1053.00/3,000 SC4538ULTR-ND High Efficiency Boost Converter up to 10 WLEDs . 2389.50/3,000 
SC900AMLCT-ND Programmable Penta Ultra LDO with RESET Battery Chargers 
and |2C Interface 250 1.66 1.40 SC804IMLCT-ND Fully Integrated Lithium-Ion Battery Charger 
SC9O0AMLTR-ND Programmable Penta Ultra LDO with RESET System with Timer 3.40 2.26 1.91 
and [2C Interface 20-MLPQ 4050.00/3,000 SC804IMLTR-ND Fully Integrated Lithium-lon Battery Charger 
SC14531SK1.5CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass... SOT-23-5 98 1657055) System with Timer... 5508.00/3,000 
$C14531SK1.5TR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass SOT-23-5 1581.00/3,000 SC805IMLCT-ND Minature IC High Current Lithium-lon 10-MLP 2.63 1.75 1.47 
$C14531SK18CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: SOT-23-5 98 1650) 255) SC805IMLTR-ND Minature IC High Current Lithium-Ion 10-MLP 4254.00/3,000 
$C1453ISK18TR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: SOT-23-5 1581.00/3,000 SC806IMLCT-ND Minature High Current Lithium-lon 238 1.58 41133 
$C14531SK2.5CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass .. SOT-23-5 98 fas) SC806IMLTR-ND Minature High Current Lithium-lon 3849.00/3,000 
$C1453ISK2.5TR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass... SOT-23-5 1581.00/3,000 
$C14531SK3.3CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: SOT-23-5 98 fee 5) = Hot Swap Controllers 
SC14531SK3.3TR-ND —_| 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas SOT-23-5 1581.00/3,000 SC4250LISCT-ND Negative Voltage . 1.80 1.20 1.01 
SC1563ISK1.8CT-ND —_| LDO Low Quiescent 500mA Regulator... $0T-23-5 175 147 98 SC4250LISTR-ND Negative Voltage . 2430.00/2,500 
SC15631SK1.8TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator... SOT-23-5 2835.00/3,000 ers 
$C15631SK2.5CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 175 117 98 ACS8944T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 15.63 10.38 8.75 
SC15631SK2.5TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 2835.00/3,000 ACS8946T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 17.50 11.62 9.80 
$C15631SK3.0CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 1.75 117 .98 ACS8947T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 988 656 5.53 
$C1563ISK3.0TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator... 2835.00/3,000 
SC15631SK3.3CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. ieee hale RS) 
SC1563ISK3.3TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator... 2835.00/3,000 
SC156515M2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 3.13 2.08 1.75 
$C156515M2.5TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1350.40/800 Mfg. Digi-Key Price Each 
SC15651S-1.8CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1.35 90 76 Part No. Part No. Description iJ 25 100 
SC15651S-1.8TR-ND | LDO 1.5 Regulator with Enable 1822.50/2,500 ‘407101201 _|785-1148-1-ND | 3A, 4.5V-16V Buck Regulato 215 165 145 
SC15651S-2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable ik Lee AOZ1012D1 | 785-1148-2-ND | 3A, 4.5V-16V Buck Regulato 2020.95/3,000 
$C15651S-2.5TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1822.50/2,500 AOQZ1014Al | 785-1149-1-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulato! 2.00 1.54 1.36 
SC15651ST18CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 135 90 76 AQZ1012DI | 785-1149-2-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulato 1887.30/3,000 
SC15651ST18TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable “SOT: 223 1822.50/2,500 AOZ1014DI__| 785-1150-1-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulato: 212 163 1.43 
SC15651ST25CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable -SOT-223 1.35 90 76 AOZ1014D!_ | 785-1150-2-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulato 7992.60/3,000 
SC15651ST25TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable -SOT-223 1822.50/2,500 AOZ1015Al | 785-1151-1-ND | 1.5A, 4.5V-16V Non-Sync. Buck Regulator. Wee 2S ye 10) 
SC156615M1.8CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263-5 3.38 2.25 1.89 AOZ1015Al | 785-1151-2-ND | 1.5A, 4.5V-16V Non-Sync. Buck Regulato 1522.80/3,000 
SC156615M1.8TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263-5 1458.40/800 AOZ1016Al | 785-1152-1-ND | 2A, 4.5V-16V Buck Regulato: 2.00 1.54 1.35 
SC156615M2.5CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263-5 3.45 2.30 1.94 AOZ1016Al | 785-1152-2-ND__| 2A, 4.5V-16V Buck Regulato: 1879.20/3,000 
SC156615M2.5TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263-5 1490.40/800 AOZ1019Al | 785-1153-1-ND | 2A, 4.5V-16V Buck Regulato 139 #107 94 
SC1566IM-1.8CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263 345 230 1.94 AOZ1019Al | 785-1153-2-ND | 2A, 4.5V-16V Buck Regulato: 1308.15/3,000 
SC1566IM-1.8TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263 1490.40/800 AOZ1020Al_ | 785-1154-1-ND | 2A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator iss) ileal allah 
SC1566IM-2.5CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263 345 230 1.94 AOZ1020Al | 785-1154-2-ND | 2A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 1409.40/3,000 
SC1566IM-2.5TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263 1490.40/800 AQZ1021Al | 785-1155-1-ND _| 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator ies ike akkye 
SC1592IMCT-ND LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulator.....T0-263-7 3.68 2.45 2.06 AOZ1021Al | 785-1155-2-ND | 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 4490.40/3,000 
$C1592IMTR-ND LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulator..... TO-263-7 1587.60/800 AQZ1022DI_ | 785-1156-1-ND | 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator ily qlee} ake) 
SC2595MLCT-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator . 16-MLPQ 245 163 1.38 AQZ1022DI_ | 785-1156-2-ND | 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 1652.40/3,000 
SC2595MLTR-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator . 16-MLPQ 3969.00/3,000 AOZ1024DI | 785-1157-1-ND | 4A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator ak) Sn eV 2) 
SC2596SECT-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator. 8-SOIC = 1.33 88 75 AOZ1024DI | 785-1157-2-ND _| 4A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 1733.40/3,000 
SC2596SETR-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator............-- 8-SOIC 1788.75/2,500 (Continued) 
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SEMICONDUCTOR 


POWER ICs (Continued) 


RoHS Compliant 


Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
AQZ1210Al | 785-1158-1-ND | 2A, 4.5V-27V Buck Regulator. 2.00 1.54 1.35 
AQZ1210Al | 785-1158-2-ND | 2A, 4.5V-27V Buck Regulator. 1879.20/3,000 
AQZ1212Al | 785-1159-1-ND | 3A, 4.5V-27V Buck Regulator. 2101 1/55) 1:36 
AQZ1212Al | 785-1159-2-ND | 3A, 4.5V-27V Buck Regulator. 1891 .35/3,000 
AQZ1212DI | 785-1160-1-ND | 3A, 4.5V-27V Buck Regulator. 2.11 1.62 1.43 
AQZ1212DI | 785-1160-2-ND | 3A, 4.5V-27V Buck Regulato 1984.50/3,000 
AQZ1300Al | 785-1161-1-ND | 4A, 2.7V-5.5V Prog. Distribution Switch. 1.74 1.34 1.18 
AQZ1300Al | 785-1161-2-ND _| 4A, 2.7V-5.5V Prog. Distribution Switch. 1636.20/3,000 


Panasonic 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN8013SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D 1388.00/2,000 
AN8014SE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter 16-SOIC 156 1.25 .94 
AN8014SE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter 16-SOIC 1620.00/2,000 
AN8015SH-E1VCT-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1.82 146 1.10 
AN8015SH-E1VTR-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1896.75/2,000 
AN8015SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D 1.33 1.07 81 
AN8015SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter SONF-10D 1388.00/2,000 
AN8016NSHAVFCT-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1.51 1.21 91 
AN8016NSHAVFTR-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1572.22/2,000 
AN8016NSHE1VCT-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1.51 1.21 91 
AN8016NSHE1VTR-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1572.22/2,000 
AN8016SH-E1VCT-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 154 1.24 93 
AN8016SH-E1VTR-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1746.94/2,000 
AN8016SHAE1VCT-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1.51 1.21 91 
AN8016SHAE1VTR-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1572.22/2,000 
AN8017SA-E1VCT-ND =| 2-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-16 1.63 1.31 98 
AN8017SA-E1VTR-ND =| 2-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-16 1694.84/2,000 
AN8017SAE1CT-ND 2-Channel DC/DC Converter. 1.87 1.50 1.12 
AN8017SAE1TR-ND 2-Channel DC/DC Converter. 1940.00/2,000 
AN8018SAE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converter. 87 500 A2 
AN8018SAE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converter. 2012.00/2,000 
AN8049FHNEBCT-ND 3-Channel DC/DC Converter. FN-24 3.01 2.41 1.88 
AN8049FHNEBTR-ND 3-Channel DC/DC Converter. FN-24 3408.00/2,000 
AN8049FHNEBVCT-ND | 3-Channel DC/DC Converter NEW! FN-24 2.38 1.91 1.49 
AN8049FHNEBVTR-ND | 3-Channel DC/DC Converter NEW! FN-24 2701.98/2,000 
AN8049SHE1CT-ND 3-Channel DC/DC Converter. -SSOP-24D 2.30 1.85 1.44 


AN8049SHE1TR-ND 


3-Channel DC/DC Converter. -SSOP-24D 


1306.00/1,000 


VOLTAGE REGU 


D ey Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L03M-ND 38V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot Ar 1:23) 298) 
AN77LO3ME1TR-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 1:23) :98) 
AN77L035M-ND. 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato Ar 23398) 
AN77L035ME1TR-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 
AN77L04M-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77LO05M-ND. 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. TAT 1:23) 298) 
AN77LO5ME1TR-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot 650.00/1,000 
AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot 147 123 98 
AN77LO6M-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot 1A7y 1:23) -98) 
AN77L07M-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot 1A 1:23) 198) 
AN77LO07ME1TR-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L08M-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot TAT 1:23) 298) 
AN77LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 
AN77L09-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatot TAT 1:23) 398) 
AN77LO9M-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 1.23 98 
AN77LO9ME1TR-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. Az 2a) 98 
AN77L10M-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. AT ilezal 98 
AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L12-ND. 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. ALA ile2a! 98 
AN78LO5M-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
AN78L06-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
AN78LO9M-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 


AN78LO9ME1TR-ND 
AN78L10ME1TR-ND 


9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 
10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 


177.00/1,000 


Digi@Reel® ANALOG ICs 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AN1101SSMTXLCT-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply 1.23 1.03 .82 
AN1201SMTXLCT-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter 136 109 82 
AN1281SSMTXLCT-ND | Ripple Filter. 136 1.09 .82 
AN1281SSMTXLTR-ND | Ripple Filter. 2094.00/3,000 
AN30251A-VBCT-ND White LED Driver*. 88S Si das 
AN30251A-VBTR-ND White LED Driver*. 1954.45/2,000 
AN6123MSTXLCT-ND Speech Network with ALC* 1.07 89 7A 
AN6123MSTXLTR-ND Speech Network with ALC* 1386.00/3,000 
AN8001FHKV-ND Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display* 3.68 2.95 2.30 
AN8495SBE1VCT-ND Stepping Motor Drive* 461 3.69 2.87 
AN8955SSMTXLCT-ND = | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 82 69 155 
AN8955SSMTXLTR-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 1065.00/3,000 
AN8956SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 82 69 55 
AN8956SSMTXLTR-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 1065.00/3,000 
AN8957SSMTXLCT-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 82 69.55 
AN8957SSMTXLTR-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 1065.00/3,000 
AN8958SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC. 82 1697) 55) 
UDIO/VIDEO ICs 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 
AN2906FJMEBVCT-ND | Audio In/Out Amplifier . 3.69 2.95 2.30 
AN2906FJMEBVTR-ND | Audio In/Out Amplifier* . 4178.00/2,000 
AN5272-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.24 1.80 1.35 
AN5273-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 2.24 1.80 1.35 
AN5275-ND 15W, Dual Audio Amp with Fin ... SIL-12 2.88 2.31 1.80 
AN5276-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 224 1.80 1.35 
AN5277-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 230 1.85 1.44 
AN5278-ND 4.8W, 1-Channel Audio Amp with Fin SIL-9 | 160) 128) (96 
AN5279-ND 5W, 1-Channel Audio Amp with Fin 160 1.28 96 
AN5870K-ND Analog Switch with Amp and 75-0! 5.04 4.04 3.14 
AN7135-CM-ND 7.5W, 2-Channel Audio Amp with Fin* NEW! SIL-12 2.49 1.99 1.55 
AN7161N-ND 23W, Hi-Fi Audio Amp with Fin* NEW! SIL-12 3.05 244 1.90 
AN7164-ND 30W, Audio Amp with Fin* NEW!.. 3.21. 2.57 2.00 
AN7510-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 1.60 128 96 
AN7511-ND 1W, 1-Channel Audio Amp with Fin al; 96 ae 
AN7512-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 1.92 154 1.16 
AN7513-ND 1W, 1-Channel Audio Amp* ... 28e 91:03) eri 
AN7522-ND 3W, 2-Channel Audio Amp with Fin* NEW! 2.08 1.67 1.25 
AN7522N-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.30 1.85 1.44 
AN7523N-ND 4W, 1-Channel Audio Amp with Fin 1.60 1.28 .96 
AN7580-ND 25W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp* 3.92 314 2.44 
AN7586-ND 10W, 1-Channel Audio Amp with Fin 1.92 1.54 1.16 
AN15851ACT-ND 4-Input AV Switch with RGB-YU' 3.49 2.80 2.18 
AN15851ATR-ND 4-Input AV Switch with RGB-YU' 1977.00/1,000 
AN15852A-VT-ND AV Switch with I2C Interface* 748 5.99 5.06 
AN15853BCT-ND 4-Input AV Switch for Color TV 253 2.03 1.58 
AN15853BTR-ND 4-Input AV Switch for Color TV 1433.00/1,000 
AN15861A-VT-ND 12-Input/4-Output Channel Audio Switch* 428 343 2.67 
AN15865AAVT-ND Video Switch IC for Color TV* 8.45 7.61 6.75 
AN15866A-VT-ND Video Switch with l2C Bus* 8.62 6.90 5.83 
AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Notebook 346 277 2.16 
AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook 5805.00/3,000 
AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphone 1.98 1.59 1.20 
AN17020AVBTR-ND Audio Amplifier for Headphon: 2064.00/2,000 
AN17808B-ND 5W, 2-Channel BTL Audio Amp* NE! 2.16 1.74 1.30 
AN17820B-ND 7.5W, 2-Channel Audio Amp* 318 255 1.91 
AN17821A-ND 5W, 2-Channel Audio Amp* ... 2.00 1.60 1.20 
AN17822A-ND SW, 2-Channel BTL Audio Amp* NEW! Zale eatO90 weet, 
AN17823A-ND 4W, 1-Channel Audio Amp*...... 1.23 1.03 .83 
AN17827A-ND 2.5W, 1-Channel BTL Audio Amp* NEW! 1.32 1.10  .88 
AN17831A-ND 44W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp* 402 3.22 2.50 
AN17832A-ND 15W, 2-Channel Audio Amp* NEW! 3.10 2.48 1.93 
AN17850A-ND 70W, 6-Ohm, 1-Channel BTL Audio Amp 410 3.29 2.56 
AN17880AE1CT-ND Audio Amplifier for Headphon .16-SOIC «1.71 1.37 1.03 
AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphon -16-SOIC 1774.00/2,000 


Panasonic 


BI-CMOS ICs — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description if 25 100 
AN26210A-PBCT-ND W-CDMA Dual Band LNA-IC 2.29 1.84 1.38 
AN26210A-PBTR-ND W-CDMA Dual Band LNA-| 3516.00/3,000 
AN26214A-PRCT-ND W-CDMA Triple Band LNA-IC.. -11-WLCSP 2.55 2.05 1.59 
AN26214A-PRTR-ND W-CDMA Triple Band LNA-IC.. -11-WLCSP 5716.00/4,000 


Panasonic 


DC/DC CONVERTER ICs — RoHs Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
AN8011SE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converte| -16-SOIC §=1.70 1.36 1.02 
AN8011SE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converte: .16-SOIC 1764.00/2,000 
AN8013SH-E1VCT-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1.82 1.46 1.10 
AN8013SH-E1VTR-ND | 1-Channel DC/DC Converter NEW! SSOP-10 1896.75/2,000 
AN8013SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter... SONF-10D 1.33 1.07.81 


AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 =.30 
AN78L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 177.00/1,000 
AN78MO8NSPE1TR-ND | 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator. 1389.00/3,000 
AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! 52 2090 a0) 
AN79L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato 172.00/1,000 
AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....T0-243 52 39 = 30 
AN79L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....T0-243 172.00/1,000 
AN79L18M-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .. 48 2OG e2/) 
AN79L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! 160.00/1,000 
AN79L20-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 209) a0) 
AN79L20M-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... 48 136) 227 
AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ... 160.00/1,000 
AN79L24M-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ... 48 206) 227) 
AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato 160.00/1,000 
AN80L20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... AAT le2al 98 
AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L21RMSTXTR-ND | 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L22RMSTXTR-ND | 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L25RMSTXTR-ND | 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L28RMSTXTR-ND | 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L30RMS-ND 38V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato! .MINISD = =1.47 1.23 98 
AN80L30RMSTXTR-ND_ | 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L31RMSTXTR-ND |3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L33RMSTXTR-ND |3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L34RMSTXTR-ND |3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L36RMSTXTR-ND | 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L48RMSTXTR-ND | 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN80L49RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato! -MINISD 1.47 1.23 98 
AN80L50RMSTXTR-ND | 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINI5D 1908.00/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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A Digi-Key Price Each 
WGTUACS GECULATCLS (Gi amce) Part No. Description 1 25 100 
Rone Compliant NJM2143R-TE1#TR-ND | Single Supply Dual Op Amp* 560.00/2,000 
pial Key suite am ¢ Bilge Ea NJM2149M#4-ND | Low Voltage Audio Power Amp 90 «75 60 
= - — ~ NJM2171AR-TE1CT-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio FOO ae Onme OU! 
AN80L51RMS-ND 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23 98 NJM2171AR-TE1TR-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 1050.00/2,000 
AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 = 1.23 98 NJM2172V-TE1#CT-ND | Op Amp with Electric Variable Resistor 1.86 1.55 1.24 
PED SeAMS AND ae a wih eset fost Da age Regulator... MINISD 1908.00/3,000 NJM2172V-TE1#TR-ND | Op Amp with Electric Variable Resistor 2206.00/2,000 
7RSP- .7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, NJM2174V-TE2CT-ND | Audio Line Amp with Mute Function. 147 1.23 98 
Positive Voltage Regulator. aos SP5SU_ 2.33 1.87 1.40 NJM2174V-TE2TR-ND | Audio Line Amp with Mute Function. 1715.00/2,000 
AN80M27RSPTXTR-ND | 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, NJM2204AD-ND Integrated IF Limiting Amp... 2.52 R ee OleanoS: 
Positive Voltage Regulato! 3579.00/3,000 NJM2267M#-ND. Dual Video 6dB Amp with 75-Ohm Driver: 12 60 48 
AN80T05-ND Voltage Supply for Car Aud 3.16 253 1.97 NUM2268M-ND Dual Video 6dB Amplifie ob? 48 ~38 
AN80TO5LF-ND Voltage Supply for Car Audio. 3.22 258 2.01 NJM2403D-ND. Single Supply Dual Comp: 54 45 36 
AN80T32-ND Multi-Voltage Regulator .. 2.02 1.62 1.22 NJM2406F-TE1#CT-ND | Single Comparator® ... A2 35 28 
AN80T53-ND. Multi-Voltage Regulator .. 22 G70 128) NJM2406F-TE1#TR-ND | Single Comparators .. 735.00/3,000 
AN1433SSMTXLCT-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator . 1.07 a oe NJM2407R-TE1#CT-ND | Single Supply Dual Comparator* .. 5 Pom OO! 
AN1433SSMTXLTR-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator . 1395.00/3,000 NJM2407R-TE1#TR-ND | Single Supply Dual Comparator . 560.00/2,000 
AN7705SP-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 NJM2538V-TE1CT-ND | Video Amp with 75-Ohm Driver. 2.94 245 1.96 
AN7705SPE1TR-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 NJM2538V-TE1TR-ND | Video Amp with 75-Ohm Driver 3430.00/2,000 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 NJM2574RB1-TE1#CT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF 99 83 66 
AN7707SPE1TR-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 NJM2574RB1-TE1#TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 1156.00/2,000 
AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 NJM2575F1-TE1#CT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 87 yey ER 
AN7708SPE1TR-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 NJM2575F1-TE1#TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 1524.00/3,000 
AN7709SP-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 See UND ae vlads yao nae walt 7 IB es an 
AN7709SPE1TR-ND 9V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 cl A ow Voltage Video Amp wi id POUIZ, 
AN7710SPE1TR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 3870.00/3,000 NJM2580D-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp. 252 210 1.68 
AN7712SP-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 2.30 1.85 1.44 NJM2580M-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp. 2410 1.75 1.40 
AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 3870.00/3,000 NJM2710V-TE1CT-ND | Ultra High Speed Hex Op Amp.. 243 2.03 1.62 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 230 185 1.44 ee ea te + Set ee bat 7 5 a Cae 
AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 106 «88—CtC71 : A Fa righ speed singé Op Amp : ; i 
AN8003-ND 3V, 50mA. Positive LDO Voltage Regulator.  &) Gs NJM2711E-TE1#TR-ND | Ultra High Speed Single Op Amp* 4359.00/3,000 
AN8003M-E1TR-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 WIMZETBE TEICE ND a SH fereee hae Sie oo fae ey au 
se (Sak a oe SS | Meet te ins mew one 
AN8OO4M-E1TR-ND _|4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 NIM272OESTE +#173:ND)) Precision Op Amp* NEW 3255.00/2,000 
AN8O05-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato RGmemciimcsy | UNZZS0TRIELAUIENDI! Low Supply Voltage Single Op Amp* a) ffs 
AN8005M-ND BV. 50mA. Positive LDO Voltage Regulato! 1.06 ‘88 al NJM2732RB1-TE1#CT-ND | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp* Ay Wey i) 
AN8005M-E1TR-ND 5V. 50mA. Positive LDO Voltage Regulato : 468.00/1 000 NJM2732RB1-TE1#TR-ND | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp* 2486.00/2,000 
AN8006M-ND ev. 50mA. Positive LDO Voltage Regulatoi 1.06 88 3 ral NJM2737RB1-TE1CT-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 2.31 1.93 1.54 
ANBOOGM-ETTR-ND | 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator ~468.00/1,000 Fea a ee ae Tae Supply volnge Pua ae Am 5 Peele pepo 
’ peda eee - -ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp : : i 
aNEDO MND 7V SOMA, Postve LDO Votage Regul 106 aa 71 | MMBZSRBE TIATED Low Nose, Low SuppyVotage Dual Op Amo> e000, 
: ten : : s -TEICT- igh Power and Low Voltage Audio Power Amp. : : : 
ANB007M-E1TR-ND | 7V, SOmA, Positive LDO Voltage Regulato! 468.00/1,000 NJM2770RB1-TE1TR-ND | High Power and Low Voltage Audio Power Am 1400.00/2,000 
AN8008M-ND 8V, SOmA, Positive LDO Voltage Regulato! 1.06 887 NJM2772V-TEICT-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 135 113 .90 
Pea a som coe faa Ve oe ne Te Co NJM2772V-TE1TR-ND_ | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 1575.00/2,000 
a . pean : ‘i S NJM4558D#-ND Dual Op Amp* 42 35.28 
AN8009M-E1TR-ND QV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! 468.00/1,000 NUM4559M-ND Dual High Gain Op Amp ‘42 ioneeeoe 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 NJM4560D4-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op ‘42 35 298 
AN8010M-E1TR-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 NUM4562M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp -DMP 51 ‘A334 
AN8025M-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 NJM4565D#-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp*. i 48° «40.32 
AN8025M-E1TR-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 NUM4741M#-ND General Purpose Quad Op Amp* 147 1.23 98 
AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 NJM5532M#-ND. High Performance Low Noise Dual Op Amp* 99 83 .66 
AN8045M-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1S zl NJM5534M#-ND High Performance Low Noise Op Amp* ‘695846 
AN8045M-E1TR-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 NJM12901M-ND. Single Supply Quad Comparator. 14-DMP 75 63 50 
AN8085M-ND. 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 NJM12902M-ND Single Supply Quad Op Amp. 14-DMP 81 68.54 
AN8085M-E1TR-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 NJM12904M-TE1#CT-ND | Single Supply Dual Amp* .. -DMP. 39 33. «26 
AN34001A-LC-ND Nine-Output Linear Voltage Regulator NEW! 3.40 2.72 212 NJM13403M#-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-DMP 99 83 436.66 
AN34040A-ND Multi-Voltage Regulator .. .T0-2207 2.34 «1.88 1.46 NJM13404D-ND Single Supply Dual Op Amp. 8-Dip 66 55 44 
AN34060A-ND Multi-Voltage Regulator .. .T0-2207 2.42 1.94 1.51 NJM13404M-ND Single Supply Dual Op Amp.. -DMP 66 55 (44 
AN77035SPE1TR-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator ........ SP3SU 3870.00/3,000 NJM13700D-ND Dual Op Transconductance Amp i 99 83 66 
NJM14558D#-ND Dual Op Amp* bt 43.84 
. NJM14558M-ND Dual Op Amp .. 51 A334 
7 NJR Corporatio NJMOPO7D#-ND | Low Offset Voltage, Low Dri 8-Dip 1.02 85 68 
NJU7001M-ND Low Voltage CMOS Op Amp..... -DMP. 69 58 46 
Digi-Key i; Price Each NJU7004D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp i 2.01 1.68 1.34 
Part No. Description 1 25 100 NJU7004M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp. 201 168 1.34 
NJG1101F-TE1CT-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 9.31 1.93 1.54 NJU7O06F-TE1CT-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 
NJG1101F-TE1TR-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 4042.50/3,000 Tiny Single CMOS Op Amp = 186 155 1.24 
NJG1103F1-TEICT-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 93 78 62 NJU7006F-TE1TR-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 
NUG1103F1-TEITR-ND |1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 1627.50/3,000 Tiny Single CMOS Op Amp 3255.00/3,000 
NJG1105F-TE1CT-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC AS22082 NJU7007F3-TE1CT-ND | Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 
NJG1105F-TETTR-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC 4777.50/3,000 CMOS Op Amp 84 70 56 
NJG1302V-TE1CT-ND | Medium Power Amp, GaAs MMIC 6.30 5.25 4.20 NJU7007F3-TE1TR-ND Low Bees aan Offset Voltage Super Smal Tar 
ee pneu 90d oe og | NUU7O08ES-TEXCT-ND | Low Power, Low Offset Voitage Super Smail Sized Single 
NJG1307R-TE1TR-ND| Driver Amp, GaAs MMIC 3430.00/2,000 SET aes Op Amp SEE STS Fa Coenen 2CA Bs 106 
q 7 - - ow Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 
cena ee fe ts tr Ann troayeo0 
NJMO72M-ND Dual J-Fet Input Op Amp 54 ‘45 36 NJU7011F-TE1CT-ND | Low Power Tiny Single CMOS Op Amp 54 145) 136) 
| | : i ‘ ; NJU7014D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. 1.17 98 78 
ee pad Te och, eee NJU7015D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp 117 98 78 
g a NJU7016D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp... 1.20 1.00 .80 
ee Bua set np Ob Oy Saf NJU7021D-ND Single Low Voltage CMOS Op Am 138 115 92 
s recision, High Speed, Dual Voltage Comparator* 1.08 90 272 NJU7022M-ND Dual Low Voltage CMOS Op A\ 87 73 58 
- a ae ; ge p Amp. { : i 
NJM2060D-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp 60 50 40 NJU7024D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 213 178 1.42 
NJM2070D-ND Low Voltage Power Amp... 84 70 56 NJU7024M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 225 188 1.50 
NJM2073M#-ND Dual Low Voltage Power Amp* LO (ae COUmEEOG NJU7031D-ND Low Volta i = 5 
ge CMOS Op Amp. 75) 63 50 
NJM2076D-ND Dual Low Voltage Power Amp . ist! al ee NJU7031M-ND Low Voltage CMOS Op Amp. 8 ‘6350 
NJM2076M-ND Dual Low Voltage Power Amp . ist) hil ee NJU7032M¢-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp ‘99 ‘83 «66 
ane pe ie He [ ny oe a ae NJU7034D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 171 143 144 
i i. zB 3 NJU7051D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp . et alkiky 
NJM2100D#-ND {Dual Op Amp*...... 60__50_—40 NJU7051M-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp - 7.05. 88.70 
NJM2113M4-ND Low Voltage Audio Power Amp*. 57 4838 NJU7054D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp . 153 1.28 1.02 
NJM2119M#-ND Dual Single Supply Op Amp*.. ae NJU7054M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 147 123 98 
NJM2120M-ND Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switc! 66 4.55 4 NJU7061D-ND Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Am 102 85 68 
NJM2121M-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Swite 54 45 36 NJU7062D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 99 83 66 
NJM2122D-ND Ultra Low Noise Dual Op Amp os 1179878 NJU7072M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 168 140 1.12 
NJM2125F-TE1#CT-ND | Single Supply Op Amp* .. 63 53 42 NJU7074D-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 273 2.28 1.82 
NJM2125F-TE1#TR-ND | Single Supply Op Amp* ... 1102.50/3,000 NJU7074M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 210 1.75 1.40 
NJM2135M-TE2CT-ND | Low Voltage Audio Power Amp 63 53 42 NJU7081R-TE1CT-ND | Single Low Voltage CMOS Power Amp. 63 53 42 
BR Soe TESTE A Te volae oe foul aad Ra en oe NJU7081R-TE1TR-ND | Single Low Voltage CMOS Power Amp.. 735.00/2,000 
a Itra Wideband, High Slew Rate, Single Op Amp 3 g g NJU7082BV-TE1CT-ND | Dual Low Voltage CMOS Power Amp .... 12 60 48 
NJM2137M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Dual Op Amp.. 1.26 1.05 .84 NJU7091AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 51 43 34 
NJM2138M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Quad Op Amp. 2.52 210 1.68 NJU7091AF-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 892.50/3,000 
NJM2140R-TE1#CT-ND | Low Saturation Dual Op Amp* 63 53 ea NJU7092AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 39 gee 3} 
NJM2140R-TE1#TR-ND | Low Saturation Dual Op Amp* 735.00/2,000 NJU7092AF-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 682.50/3,000 
NJM2143R-TE1#CT-ND | Single Supply Dual Op Amp* 45 3830 * RoHS Compliant (Continued) 
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. Digi-Key Price Each 
7 NJR Corporation pigi@Reel® ametiriers (continued) Part No. Description Pky. 1 25-100 
NJM78MO9FA#-ND | 9V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*. Ay 48 = 38 


Digi-Key a Price Each NJM78M12FA#-ND | 12V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* T0-220F 57 48 .38 
Part No. Description Satr 1 2 100 NJM78M15FA#-ND  |15V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* T0-220F 57 48 38 
NJU7093AF-TE1#CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* 63 53 AD NJM78M24FA¢-ND | 24V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* T0-220F «9.574888 
NJU7093AF-TE1#TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* 1104.00/3,000 NJM79LO5UA#-ND —_|5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* OT-89 A5 BB #0) 
NJU7094D-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 132 110) 188! NJM79LO8UA#-ND | 8V, 100mA, Negative Voltage Regulator* OT-89 45 38..~«30 
NJU7094M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 132 110 88 NJM79LOQUA-TE1#CT-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* OT-89 45 «3830 
NJU7094R-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. CUR PAP GP) NJM79L12L2A4-ND |12V, 100mA, Negative Voltage Regulator TO-92 AQ 35 28 
NJU7094R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 NJM79L12UA#-ND | 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator OT-89 A5 38 = 30 
NJU7094RB1-TE1#CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 8-TVSP 2.73 2.28 1.82 NJM79L24UA-ND 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator. OT-89 69 58 46 
NJU7094RB1-TE1#TR-ND_| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 8-TVSP 3256.00/2,000 NJM79MO5FA#-ND  |5V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* ......10-220F 63 53 42 
NJU7094V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 8-SSOP 1.47 1.23 98 NJM79MO8FA-ND —_| 8V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab.......... TO-220F 69 58 46 
NJU7094V-TE1TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 8-SSOP 1715.00/2,000 NJM79M15FA-ND 15V, 500mA, Negative Voltage Regulator 
NJU7095D-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 8-Dip 1.26 1.05 84 with Isolated Tab TO-220F 69 58 46 
NJU7095M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 8-DMP 1.26 1.05 .84 NJM79M18FA-ND 18V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 OS mAG! 
NJU7095R-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. VSP 2.73 2.28 1.82 NJM79M24FA-ND — /24V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 46 
NJU7095R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. -VSP 3185.00/2,000 NJM317DL1-TECT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator 70-252 90 75 60 
NJU7095RB1-TE1CT-ND_| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. TVSP 2.73 2.28 1.82 NJM317DL1-TEITR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator 0-252 1575.00/3,000 
NJU7095RB1-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 8-TVSP 3185.00/2,000 NJM317F#-ND Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab* TO-220F 87 we) Eh 
NJU7095V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. Pe ale NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulato -Dip A8 40 32 
NJU7095V-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 NJM431E-ND Adjustable Precision Shunt Regulato: SOIC 42 REN 
NJU7096M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 96 80 © 64 NJM431L-ND Adjustable Precision Shunt Regulato TO-92 42 ek 28 
NJU7096R-TE1#CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* Bik ek alee NJM431M-ND. Adjustable Precision Shunt Regulatot 54 45 36 
NJU7096R-TE14TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 3256.00/2,000 NJM723M-ND Precision Voltage Regulator . 54 45 36 
AIUPOSRET-TETAAD |Low PowerLow OfsetVtage Dual GMOS Op Amp. °75,9800%.000, | -MIM2SES09-ND—|2-Oupot Fgh Vatape Swiching Rol 238 215 172 
-TEITR- ow Power/Low Offset Voltage Dual ip Amp. .00/2, | -Output High Voltage Switching Regulator* ; 
NJU7096V-TE2CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 273 2.28 1.82 NJM2360D#-ND DC/DC Converter Control IC*............ 84 70 56 
NJU7096V-TE2TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 NJM2370R02-TEICT-ND |2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 60 50 40 
NJU7102AD-ND_ CMOS Comparator with CMOS Output 3.15 263 2.10 NJM2370R02-TE1TR-ND | 2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contre 700.00/2,000 
NJU7102AM-ND CMOS Comparator with CMOS Output 315 263 2.10 NJM2370R03-TE1CT-ND |3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control... 60 50 40 
NJU8721V-TE1CT-ND | Class-D Headphone Amplifier for Digital Audi 420 3.50 2.80 NJM2370R03-TE1TR-ND |3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control... 700.00/2,000 
NJU8721V-TE1TR-ND | Class-D Headphone Amplifier for Digital Audi 4900.00/2,000 NJM2370R37-TE1CT-ND |3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 nO 0) 
NJU8725V-TE1CT-ND | Class-D Amp for Digital Audio. 6.30 5.25 4.20 NJM2370R37-TEITR-ND |3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 700.00/2,000 
NJU8725V-TETTR-ND | Class-D Amp for Digital Audio. 7350.00/2,000 NJM2370U03-TE1CT-ND 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contr 60 50 40 
NJU8752V-TE14CT-ND | Analog Signal Input Class-D Amp p ary clsin eli NJM2373AF-TE1CT-ND Adjustable High Precision Shunt Regulator 66 105044! 
NJU8752V-TE14TR-ND | Analog Signal Input Class-D Amp for Piezo Speaker* 4236.00/2,000 NUM2373AF-TEITR-ND Adjustable High Precision Shunt Regulator . 17155.00/3,000 
NJU8754V-TE24CT-ND | Analog Signal Input Monaural Class-D Power Amp* 219 183 1.46 NJM2373AU-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulato 84 70 56 
NJU8755V-TE1#CT-ND | Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp*... 3.42 285 2.28 NJM2373AU-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulato 3 490.00/1,000 
NJU8755V-TE1#TR-ND | Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp*... 3990.00/2,000 NJM2384D-ND DC/DC Converter Contrdl.......... 14-Dip 210 1.75 1.40 
NJM2391DL103TE1#CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 84 e(OleOO) 
5 NJM2391DL103TE1#TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . ..T0-252 1524.00/3,000 
J NJR Co poratio DRIVERS NJM2396F05-ND | Low Dropout Voltage Regulator. .T0-220F-4 114 95 76 
NJM2396F63-ND Low Dropout Voltage Regulator. .T0-220F-4 1.05 887-70 
Digi-Key Price Each NJM2397F-ND Adjustable Low Dropout Voltage Regulato .TO-220F-4 1.14 95) 76 
Part No. Description 1 25 100 NJM2800F3342TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 5-MTP 1.05 88 70 
- 7 i ery NJM2800F3342TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. 5-MTP 1837.50/3,000 
Eee ay cues wagon Driver’ 30 0002.00, | NuM260003342TE14CT-ND|3.3V’ Low Dropout Voltage Regulator with Reset OT-89-5 1.05 88 70 
NJM2577M-TE2#TR-ND | Quad Video Drivers .. 3500.00/2,000 
| vere e NJM2800U3342TE1#TR-ND} 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. 630.00/1,000 
NJM3517D2#-ND Stepper Motor Controller/Driver 5.58 465 3.72 
NJM3517E2#-ND Stepper Motor Controller/Driver* 558 465 3.72 NJM2845DL118TE1CT-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato! 63 OCHA, 
NJM3717D2#-ND Stepper Motor Driver* 213 «1.78 1.42 NJM2845DL118TE1TR-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato 1102.50/3,000 
7 7 -ND]2.3V, Low Dropout Voltage Regulato J i E 
BME T7UADS sNogm| Stepper Motor Driver . ea) BH) SN) Hie EHR ESA 5 av i eae votes Lie 78 100 Et ato. 
pal anes Bi aa Hi whats ate ao ato NUM2845DL125TEICT-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulatoi leg) 53) 42 
i i if ‘ NJM2845DL103TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 63 53 .42 
NJM3772D2-ND Dual Stepper Motor Driver 5.46 455 3.64 
NJM3772D24-ND Dual Stepper Motor Driver* 558 465 372 NJM2845DL103TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1102.50/3,000 
NJM3773D2-ND Dual Stepper Motor Drive 5.04 74.20 3.36 NJM2846DL303TE1#CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 81 68 54 
PP i if : NJM2846DL303TE1#TR-ND} 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1417.50/3,000 
NJM3773D2#-ND Dual Stepper Motor Driver 5.13 428 3.42 | 
‘ NJM2846DL318TE1#CT-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato 81 68 54 
NJM3774FM2-ND | Dual Stepper Motor Driver. 546 4.55 3.64 NJM2846DL318TE1TR-ND] 1.8V, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 
NJM3775D2#-ND Dual Stepper Motor Driver* Ss, 14:28) 73142 7 eve Enh 
. NJM2846DL323TE1#CT-ND} 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator 81 68 54 
NJM3775FM2-ND Dual Stepper Motor Driver... 5.04 420 3.36 
> NJM2846DL323TE1#TR-ND} 2.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 
EM eee gm Dual Stepper Motor Driver* Sie) ek) Ge NUM2846DL333TE1#CT-ND] 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato 81 685A 
NJM37717E3-ND Stepper Motor Driver....... 5.04 4.20 3.36 “OR. 7 “4 
j a é NJM2855DL1-05-TE1#CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator* NEW! 63 dh ee 
BO gs GB) High Efficiency White LED Driver. HS ea TR NIM655DL1-05-TEt#TR-ND] 5V, Low Dropout Voltage Regulators NEW! 1102.50/3,000 
NJU6048F-TE1TR-ND | High Efficiency White LED Driver. SOT-23-5 2940.00/3,000 6 7 i ‘ 
; bay " NJM2856DL3-05-TE1#CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator* NEW! 63 eh 
NIUGOSOFSTECECTEND | High Efficiency White LED Driver 150 12575 1.00 TIN2856015-06-TETATR-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator* NEW: 7102.50/3,000 
NJU6050F-TE2#TR-ND | High Efficiency White LED Driver* 2625.00/3,000 NUM2860F3-33TEICT-ND |3.3V. Low Dropout Voltage Regulato AS 38 «30 
NJU6060V-TE1#CT-ND | Full Color LED Controller Driver with PWM Control* AZ, 128), 298 NJM2860F3-33TE1TR-ND 33V. Low Dropout Voltage Regulato 787.50/3,000 
NJU6060V-TE1#TR-ND Full Color LED Controller Driver with PWM Control* 1750.00/2,000 NJM2863F03-TEICT-ND /3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato A5 33°C 
NJU7325R-TE1CT-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver 105 88 = .70 NJM2863F03-TE1TR-ND_|3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato 787.50/3,000 
NJU7325R-TETTR-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver 1225.00/2,000 NJM2863F28-TETCT-ND |2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulatoi 38 30 
NJU8711V-TE2#CT-ND | 3V Operation Switching Driver for Class D Amp 252 210 1.68 NJM2863F28-TE1TR-ND ]2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato 787.50/3,000 
NJU8711V-TE2#TR-ND | 3V Operation Switching Driver for Class D Amp 3256.00/2,000 NJM2863F29-TE1CT-ND |2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato See cOnrcO) 
NJU8713V-TE1#CT-ND | 2V Operation Switching Driver for Class D Amp* .. 273) 2:28) 1.82 NJM2863F29-TE1TR-ND |2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
STE eTRND a a Driver for Class D Amp* a eae NJM2864F03-TEICT-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato: 5-MTP A5 38.30 
E Channel Bridge Driver .. \ \ : TETRA 7 7 
NuW4301M-ND__[2-Channel Bridge Driver. 348290 232 | iupeespTEWACTND |33V, Low Dropout Voltage Reguator* Sah 4B ad 
NJM2865F333TE1#TR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* SC88A 840.00/3,000 
NJM2870F21-TE1CT-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulator 5-MTP 42 aby 2h) 
CIRC) 7 NJR Corporatio LTIPLEXER NJM2870F21-TE1TR-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulato 5-MTP 735.00/3,000 
Digi-k Price Each NJM2870F33-TE1#CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 39 Fogn Ze. 
A) cae Hee Each ®: NJM2870F33-TE1#TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 682.50/3,000 
Part No. Description Pkg. 125100 NJM2870F48-TE1CT-NO |4.8V, Low Dropout Voltage Regulator 42 35° 28 
NJU4051BM-ND. Single 8-Channel Mux... 16-DMP 93 78 62 NJM2870F48-TE1TR-ND |4.8V, Low Dropout Voltage Regulato! 735.00/3,000 
NJU4053BD-ND. Triple 2-Channel Mux .. .16-Dip 96 80.64 NJM2871AF25TE1#CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 48 40.32 
NJM2871AF25TE1#TR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 5-MTP 840.00/3,000 
Q NJM2880U21-TE1CT-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulato! OT-89-5 715 1OGueeo0) 
CIRC) /NJR Co poratio NJM2880U21-TE1TR-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulato OT-89-5 437.50/1,000 
NJM2881F28-TE1#CT-ND | 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator 54 45 36 
Digi-Key Price Each NJM2886DL233TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulato! 96 80 64 
Part No. Description Pkg. 1 25100 NJM2886DL233TE1TR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1680.00/3,00 
NJM78LRO5BD-ND | Series Regulator with Reset Function. 72 60 48 NJM2930F05-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator .. 712 60 48 
NJM78LROSBM-ND | Series Regulator with Reset Function. 45 38 ~©=—.30 NJM2930F85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulato 72 60 48 
NJM78LOS5UA#-ND | 5V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 $82) .26) NJM2930L85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulato: 54 45 36 
NJM78LO6UA#-ND | 6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 tod) 226) NJM7905FA-ND 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 93 Ei Sueenoe: 
NJM78LO8UA#-ND | 8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 33.26 NJM7905FA#-ND 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 18 165 52: 
NJM78LOQUA#-ND | 9V, 100mA, Positive Voltage Regulator* ... 39 RE ag NJM7908FA#-ND 8V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 18 Gky ey 
NJM78L12UA#-ND | 12V, 100mA, Positive Voltage Regulator* . SOT-89 39 33 26 NJM7912FA#-ND 12V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab: 78 icy ee) 
NJM78L15UA#-ND | 15V, 100mA, Positive Voltage Regulator* . SOT-89 39 33.26 NJM7915FA#-ND 15V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab: 718 165) 52) 
NJM78L20UA-ND 20V, 100mA, Positive Voltage Regulator SOT-89 39 33.26 NJM7918FA-ND. 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 ki) ee 
NJM78LROSBUTE1#CT-ND | Series Regulator with Reset Function* SOT-89-5 63.5342 NJM7918FA#-ND 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* (8.655152 
NJM78LROSBUTE1#TR-ND | Series Regulator with Reset Function* SOT-89-5 367.50/1,000 NJM7924FA-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 S(S Oe 
NJM78LROSDD-ND | Series Regulator with Reset Function. 8-Dip 72 60 48 NJM7924FA#-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 78 diy eH 
NJM78LROSDU-TE1CT-ND | Series Regulator with Reset Function. SOT-89-5 60 50 40 NJU7201L12-ND 1.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 60 50 40 
NJM78LROSDU-TEITR-ND | Series Regulator with Reset Function. 350.00/1,000 NJU7201L232#-ND — |3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 60 50 40 
NJM78MO5FA#-ND___|5V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*................ TO-220F 57 48 88 * RoHS Compliant (Continued) 
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. Digi-Key Price Each 
POWER Ars) 
/ NJR Corporatio Digi@Reel’ manaGemeNt (Continued) Ratios Duscrintiony i) 
Digi-K Price Eachse NJM2624AD-ND Brushless DC Motor Pre-Driver 1.77 1.48 1.18 
Pantliey Deena osm NJM2624AM-ND Brushless DC Motor Pre-Driver 177 148 1.18 
2 B = - NJM3524D-ND Switching Regulator Control Circui 117 98 78 
NJU7201L55-ND 5.5V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator ... 1637537942. NJM3524M-ND Switching Regulator Control Circu 16-DMP 117 98 .78 
NJU7201U32#-ND — ]3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator*. 63 5342 NJM4151D#-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter*. -8-Dip 2.37 1.98 1.58 
NJU7211L50-ND -5.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 2 60 48 7g 7 - 7 
2 ‘ NJM7805FA#-ND. 5V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJU7222L50-ND 5V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal Voltage Re 84 10.56 NUM7806FA4-ND 6V. 1A Positive Volta 
i b ge Regulator with Isolated Tab*. .60 50 40 
NJU7222U30-ND 3V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal Voltage Re 66 55.44 NUM7808FA¢-ND 8V. 1A Positive Volta i * 
- = fi ge Regulator with Isolated Tab*. .60 50 40 
NJU7222U50-ND 5V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal Voltage Re 66 65 44 | th i * 
NJM7809FA#-ND 9V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* . .60 50 40 
NJU7223F18-ND 1.8V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator .T0-220F 93 dhee Ae | iti i * e 
NJM7812FA#-ND. 12V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab TO-220F .60 50 40 
NJU7223F50#-ND 5V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator* .T0-220F 93 deh Ae oa r 7% 
NJU7231F28-TE1CT-ND |2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 60 50 40 NJM7815FA#-ND 15V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab TO-220F 60 50 40 
nae fa 4 ‘ i - NJM7820FA#-ND 20V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* TO-220F 60 50 40 
NJU7231F28-TE1TR-ND |2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 1050.00/3,000 el i 
7 —— 7 NJM7824FA#-ND 24V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* T0-220F .60 50 40 
NJU7231F52-TE1CT-ND |5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 | Bj i Di 
" iy i NJU3711D-ND 8-Bit Serial to Parallel Converter........... 14-Dip 117 =.98 = 78 
NJU7231L12-ND 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. a5 1620-50) NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expande 16-Dip 1.80 1.50 1.20 
NJU7231L28-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 15 63 50 NJU3712MF-ND 8.Bi : arya : = = 
. : is _ ‘ | -Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* 16-SOIC 183 1.53 1.22 
NJU7231L52-ND 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. A) (eh Ato) ; és 
- 7 : fs _ ‘ NJU3716M#-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander’ 2.28 1.90 1.52 
NJU7231U18-TE1CT-ND | 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. -60 50 40 ‘ 7 
: ai = NJU6355ED#-ND Serial In/Out Real Time Clock*...... 1.71. 143 1.14 
NJU7231U30-TE1CT-ND|3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator: 60 50 40 NJU39610D2#-ND Microstepping Motor Controller with Dual 858 7.15 572 
NJU7231U30-TE1TR-ND|3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 NJU39610FM2#-ND |Microstepping Motor Controller with Dual DAC* 858 715 5.72 
NJU7231U50-TE1CT-ND|5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 NJW1150M-ND 6-Channel Electronic Vol 0-SDMP 588 790 3.00 
NJU7231U50-TE1TR-ND/5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 350.00/1,000 NUW1151M-ND e-Channel leetronle\ Valarie: O-SDMP METI notte 
NJU7241F18-TE1CT-ND |1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 584 Fade edhe hey la : : ; 
5 — NJW1503AV-TEICT-ND |PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner. 16-SSOP 252 210 1.68 
NJU7241F18-TE1TR-ND | 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 NJW1503AV-TEITR-ND |PLL S$ i ith 3-Wi a 
; bi ynthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner. 16-SSOP 2940.00/2,000 
NJU7241F28-TE1CT-ND |2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 I al i i & 
- a NJW1504V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with l2C Bus for TV Tuner... 16-SSOP 252 210 1.68 
NJU7241F28-TE1TR-ND |2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 NJWI508V-TEICT-ND |PLL Synthesi ith [20 Bus for TV Ti 16-5 
NJU7241F40-TE1CT-ND |4V, High Precision LDO GOmA CMOS Voltage Regulator. 69 5846 /Neife Vvathesizet witty Bus tor BY Tune SSOP (aero ale 
NJU7241F40-TE1TR-ND |4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato 1207.50/3,000 RAWISOSVATEIMEGNDY PLL Synthesizer with PC Bus for TV Tuner . 2065100/2;000) 
NJU7241F50-TE1CT-ND |5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato! 69 58 46 
NJU7241F50-TE1TR-ND |5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato: 1207.50/3,000 A 
NJU7250F25-TE1CT-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 69 58. / NJR Corporatio SWITCHES 
NJU7250F25-TE1TR-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 1207.50/3,000 — : 
NJU7261U30-TE1CT-ND|3V, CMOS Step-Up Switching Regulat 96 80 64 Digi-Key = Price Each 
NJU7261U30-TETTR-ND|3V, CMOS Step-Up Switching Regulator 560.00/1,000 Part No. Description 125 100 
NJU7261U33-TE1CT-ND|3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulator . 96 80 64 NJG1505R-TE1CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 1.89 1.58 = 1.26 
NJU7261U33-TE1TR-ND|3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulator . 560.00/1,000 NJG1505R-TEITR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/2,000 
NJU7261U50-TE1CT-ND|5V, CMOS Step-Up Switching Regulator 96 80 6 NJG1505R-TE1#TR-ND_ |SPDT Switch, GaAs MMIC 2240.00/2,000 
NJU7261U50-TE1TR-ND|5V, CMOS Step-Up Switching Regulator 560.00/1,000 NJG1506R-TE2CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 147 1.23.98 
NJU7600M-ND PWM Control Boost/Flyback Switching Regulato SDMP 1.26 1.05 84 NJG1506R-TE2TR-ND/SPDT Switch, GaAs MMIC. 1715.00/2,000 
NJU7662D4-ND DC/DC Voltage Converters .. i 1.50 1.25 1.00 NJG1512V-TE1CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 2:28; 1.90 1.52 
NJU7665AF-TEICT-ND Small Package Voltage Inverter 126 1.05 84 NJG1512V-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2660.00/2,000 
NJU7665CF-TE14CT-ND Small Package Voltage Inverter*. 1.26 1.05 .84 NJG1516R-TE1CT-ND|SPDT Switch, GaAs MMIC. 210 1.75 1.40 
NJU7670V-TE1CT-ND | Voltage Tripler... 14-SSOP 3.03 2.53 2.02 NJG1516R-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2450.00/2,000 
NJU7670V-TETTR-ND | Voltage Tripler. 14-SSOP 3535.00/2,000 NJGISI9KCI-TESCT-ND [SPAT Switch, GaAs MMIC . 2.73 2.28 1.82 
NJU7700F25-TE1CT-ND |2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 142) a5 NJGI519KC1-TESTR-ND |SP4T Switch, GaAs MMIC . 4777.50/3,000 
NJU7700F25-TE1TR-ND |2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. SOT-23-5 735.00/3,000 NJG1522KB2-TEICT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 1.26 1.05 84 
NJU7700F27-TE1CT-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. SOT-23-5 42 35 28 NJG1522KB2-TEITR-ND_|SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/3,000 
NJU7700F27-TEITR-ND |2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector 735.00/3,000 NJG1524APC1-TEICT-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 294 245 1.96 
NJU7701F06-TETCT-ND |6V, CMOS Output Voltage Detector. a2 358 NJG1S24APC1-TETTR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 6860.00/4,000 
NJU7701F06-TE1TR-ND |6V, CMOS Output Voltage Detector . 735.00/3,000 NJG1528KC1-TE3CT-ND | DPDT Switch, GaAs MMIC. 3.48 2.90 2.32 
NJU7701F28-TE1CT-ND |2.8V, CMOS Output Voltage Detecto 42 35 28 NJG1528KC1-TESTR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 6090.00/3,000 
NJU7701F28-TE1TR-ND |2.8V, CMOS Output Voltage Detecto 735.00/3,000 NJG1532KB2-TE2#CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC 1.26 1.05 .84 
NJU7701F44-TE1CT-ND |4.4V, CMOS Output Voltage Detector... 42 350228) NJG1532KB2-TE2#TR-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC* ... 2259.00/3,000 
NJU7701F44-TETTR-ND |4.4V, CMOS Output Voltage Detector 735.00/3,000 NUGTS44HC3-TEICT-ND_ [2x2 Antenna Switch GaAs MMI 1471.23 98 
NJU7771F03-TE1CT-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 45 se NJG1544HC3-TE1TR-ND | 2x2 Antenna Switch GaAs MMIC...... 2572.50/3,00! 
NJU7771F03-TE1TR-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJG1617K11-TEICT-ND | Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Swite! 12-QFN 1.38 461.15 92 
NJU7771F05-TE1CT-ND |5V, Low Dropout Voltage Regulator 45 roe) 30) NJM2233BD-ND 2-Input Single Video Switc! 42 P50 228) 
NJU7772F03-TE1CT-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 42 35 28 NJM2234D-ND 3-Input Video Switch. Al 43 34 
NJU7772F03-TETTR-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 735.00/3,000 NJM2234M#-ND 3-Input Video Switch* 5143.34 
NJU7772F15-TE1#CT-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulato 42 oe 25 NJM2244M#-ND 3-Input Video Switch* Ay 48.38 
NJU7772F15-TE1#TR-ND |1.5V, Low Dropout Voltage Regulator: 735.00/3,000 NJM2249M-ND 3-Input Video Switch .. 1.05 88 .70 
NJU7773F25-TE1CT-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator .. 45 ee NJM2279D#-ND 3-Input, 2-Output Video Switch for AV-Set: 1.50 1.25 1.00 
NJU7773F25-TE1TR-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator .. 787.50/3,000 NJM2283D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch... 1.50 1.25 1.00 
NJU7773F33-TEICT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator . 45. 38 30 NJM2283M-ND 2-Input, 3-Channel Video Switc 1.35 1.13.90 
NJU7773F33-TEITR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator . 787.50/3,000 NJM2284V-TEICT-ND /2-Input, 3-Channel Video Switc! 1.14 1056) 
NJU7774F03-TE1CT-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 45 Sey S10) NJM2284V-TEITR-ND /2-Input, 3-Channel Video Swite! 1330.00/2,000 
NJU7774F03-TE1TR-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJM2285M-ND 2-Input, 3-Channel Video Swite! 117 98 78 
NJU7774F15-TE1CT-ND |1.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 45 shi 10) NJM2285V-TE2CT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switel ale SOS ee) 
NJU7774F15-TEITR-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 787.50/3,000 NJM2285V-TE2TR-ND_|2-Input, 3-Channel Video Switc 1365.00/2,000 
NJU7774F28-TE1CT-ND |2.8V, Low Dropout Voltage Regulator . 45 38 = 30 NJM2286D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch... ee ae) 
NJU7774F28-TE1TR-ND |2.8V, Low Dropout Voltage Regulator . 787.50/3,000 NJM2286V-TE1#CT-ND |2-Input, 3-Channel Video Switch* 1.29 1.08 86 
NJU7775F05-TE1CT-ND |5V, Low Dropout Voltage Regulator 45 Shh 0) NJM2286V-TE1#TR-ND |2-Input, 3-Channel Video Switch* 1506.00/2,000 
NJU7775F05-TE1TR-ND |5V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJM2296D-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 219 1.83 1.46 
NJU7775F33-TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator . 45 38 «30 NJM2296M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 1.98 1.65 1.32 
NJU7776F25-TE1CT-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 45 Shy 0) NJM2506M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 1.08 90 = 72 
NJU7776F25-TE1TR-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator . 787.50/3,000 NJM2508M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch. 1.26 1.05 .84 
NJU7776F33-TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator . AS 38 30 NJM2513M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 1.35 1.13 .90 
NJU7776F33-TE1TR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 787.50/3,000 NJM2520M-ND 2-Input, 1-Output Audio Switch 48 40 32 
NJM2521D-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch 66 55 44 
Q NJM2533D-ND 2-Input, 1-Output Video Switch abil LBL sh! 
7 NJR Corporatio NUM2534D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 65544 
NJM2534M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
Digi-Key Price Each NJM2535D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 .44 
Part No. Description 1 25 100 NJM2535M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM1496M-ND Double Balanced Modulator/Demodulato 1.65 1.38 1.10 NJM2536AM-ND RF Modulator for VHF Band 1.05 88 .70 
NJM2211D#-ND FSK Demodulator/Tone Decoder* Av 148" Aa NJM2537V-TE1CT-ND |FM IF IC for Pagers 2.70 2.25 1.80 
NJM2211M#-ND FSK Demodulator/Tone Decoder* 1.71 143 1.14 NJM2542V-TE1CT-ND | VIF/SIF Demodulator . 1.77 148 1.18 
NJM2229M-ND Sync. Separation with AFC. 1.68 140 1.12 NJM2542V-TE1TR-ND | VIF/SIF Demodulator .. 2065.00/2,000 
NJM2232AM-ND FM IF with Log Amp ..... 24-DMP 3.93 3.28 2.62 NJM2584D-ND Wideband 3-Circuits Video Switch. 1.68 140 1.12 
NJM2240D-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruple: i 1.89 158 1.26 NJM2595M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch... 177° 148 1.18 
NJM2240M-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruple 189 158 1.26 NJM2596M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch for S2. 3.36 280 2.24 
NJM2248D-ND 3-Input Video Superimposet..... 1.05 88 .70 NJM2670D2#-ND Dual H-Bridge Driver* 4.92 410 3.28 
NJM2255M-ND Chroma Signal Hue Tint Controle! 168 140 1.12 NJM2670E3#-ND. Dual H-Bridge Driver* 492 410 3.28 
NJM2257D-ND Sync. Separator with AFC 16-Dip 285 238 1.90 NJM2902M#-ND Quad Single Supply Op Amp 96 80 64 
NJM2259M-ND RF Modulator for UHF Band. 16-DMP 1.89 1.58 1.26 NJM2902N#-ND Quad Single Supply Op Amp* 96 80 64 
NJM2292V-TEICT-ND | Narrow Band FM IF I 20-SSOP 147 1.23 .98 NJM3403AD#-ND Single Supply Quad Op Amp* 99 83.66 
NJM2292V-TE1TR-ND | Narrow Band FM IF | 20-SSOP 1715.00/2,000 NJM3403AM-ND Single Supply Quad Op Amp.. 96 80 64 
NJM2294V-TEICT-ND | FM IF IC for Pager. 16-SSOP 3.99 333 2.66 NJM3404AD#-ND Single Supply Dual Op Amp*... 1.02 85 68 
NJM2294V-TEITR-ND | FM IF IC for Pager. 16-SSOP 3675.00/2,000 NJU201AM#-ND CMOS Quad SPST Analog Switc! 1.32 1.10 .88 
NJM2509V-TE1#CT-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* . 8-SSOP 168 140 1.12 NJU211D-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. hy ALIS, ee 
NJM2509V-TE1#TR-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* . SSOP 1995.00/2,000 NJU211M-ND CMOS Quad SPST Analog Switch.. uy 98.78 
NJM2519AM-ND RF Modulator for VHF Band 1.26 1.05 .84 NJU4066BM-ND CMOS Quad Analog Switch ... 712 60 48 
NJM2537V-TE1#CT-ND | Low Power FM IF IC for Pager* .. 2.37 1.98 1.58 NJU7301M-ND CMOS Quad SPST Analog Switch.. 144° 120 96 
NJM2537V-TE1#TR-ND | Low Power FM IF IC for Pager* 2765.00/2,000 NJU7311AM-ND Analog Function Switch .. 3.36 2.80 2.24 
NJM2590V-TE1CT-ND | 455kHz Input FM IF Demodulator 2.10 1.75 1.40 NJU7312AM-ND Analog Function Switch .. et eae 
NJM2592V-TE1CT-ND | 470MHz Input Mixer 455kHz FM IF Demodulato O15) 2163712210 NJU7313AM-ND Analog Function Switch . 3.09 2.58 2.06 
NJM2594V-TEICT-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation “SSOP 2.94 245 1.96 NJU7600RB1-TE1CT-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulato 1.26 1.05 84 
NJM2594V-TE1TR-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation 3430.00/2,000 NJU7600RB1-TE1TR-ND |High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator .. 1470.00/2,000 
NJM2611M-ND Servo Motor Controller. 210 1.75 1.40 
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SHARP. crorectroncs LDO REGULATORS 


OF THE AMERICAS 


Sharp Digi-Key Price Each Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
PQO5DZ1UJOOH | 425-2630-1-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* .. 6-63 144 113 74 PQ035ZNO1ZPH | 425-2628-1-ND | 3.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 102 80 53 
PQO5DZ1UJOOH | 425-2630-2-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 6-63 1599.00/3,000 PQO35ZNO1ZPH | 425-2628-2-ND | 3.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1131.00/3,000 
PQO5RD21J00H | 425-2256-5-ND | 5.0V, 2.0, Reg. with ON/OFF Control* 1.71 143 1.00 PQOSODNA1ZPH | 425-2559-1-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 95 69 42 
PQO5RR12 425-1599-5-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with Reset, 5% .. 2.04 1.70 1.19 PQOSODNA1ZPH | 425-2559-2-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 882.00/3,000 
PQOSVYS3H3ZPH | 425-2632-1-ND | 5.0V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control 3.36 2.64 1.73 PQOSORDA1SZH | 425-2600-5-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 9575 54 
PQOSVY3H3ZPH | 425-2632-2-ND | 5.0V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 1248.00/1,000 Bee Hepes Aalto Re) swith (ON/OE Gontrat* 18 sa he 
PQO5VY3H3ZZ | 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.5A, Reg. 288 240 1.68 -2560-5- . 1.0A, Reg. wit . : : 
-2631-1- PQO7OXFO1SZH | 425-2689-5-ND | 7.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 112 88 64 
beet copes eye ety “ ith ON/OFE Control* et a PQO70XHO1ZPH | 425-2633-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 147 116 76 
aii 2 BO 8 OF Red. Win ON OEE Contig oo PQO70XHO01ZPH | 425-2633-2-ND | Adj, 1.04, Reg. with ON/OFF Control 546.00/1,000 
PQOSVY053ZZ | 425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0A, Reg. with ON/OFF Control. 2.55 1.70 1.38 pe SR a _ aes 
PQOTRX11 425-1609-5-ND | Adj., 1.04, Reg. with ON/OFF Control 153. 128 90 PQOOXHOIZZ [PZopICO So NEN) Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 147 1.16.84 
POOZVRSMAZZ | 425-1610-S-ND | Adj. OSA, Reg. with Reset @ 4.2V ia) PQ070XH02ZPH | 425-2634-1-ND | Adj., 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 186 146 96 
Ce : ; : : PQ070XH02ZPH | 425-2634-2-ND | Adj., 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 689.00/1,000 
PQO9DZ1U 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. 1599.00/3,000 PQO7OXNAIZPH | 425-2662-1-ND | 7.0V. 1.00. Re . 
.OV, 1.0A, Regulator TAQ IO) 72: 
|| Pe Matas | Sloman |baese 2 |r, ah apd ssbanaai 
O20, Seg. Wi a“ ot PQO70XZO1ZPH | 425-2635-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 147 116 76 
PQOSRAI A251618-6-ND)) SV, 1.0A, Reg. with ON/OFF Contral, 5%. 1.77 1.48 1.04 PQ070XZ01ZPH | 425-2635-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1638.00/3,000 
poe AIL AS II OND reece Ae TO-220 ie 8s oe PQO70XZ02ZPH | 425-2636-1-ND | Adj., 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 165 1.30 85 
-1620-5- , 0.8A, Reg. wi ontral. : . : PQ070XZ02ZPH | 425-2636-2-ND | Adj., 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 1833.00/3,000 
PQo9RD11 425-1621-5-ND | QV, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. 1.58 1.24 = .90 PQO70XZ1HZPH | 425-2637-1-ND | Adj., 1.5A, Reg. with ON/OFF Control We) SPER 
PQO9RD1B 425-1622-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. T0-220t 147 1.16 84 POO7OXZ1HZPH | 425-2637-2-ND | Adj. 1.5A, Reg, with ON/OFF Control 7872.00/3,000 
PQOTOFZ5MZZ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5, Reg. with ON/OFF Contr C-63 1.16 91 66 PQO70XZ5MZZ | 425-1608-5-ND | Adj., 0.5A, Reg. with ON/OFF Control 1.40 140 .80 
PQO10FZ012ZZ | 425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Contr C-63 1.30 1.02 74 PQO9ODNA1ZPH | 425-2638-1-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 95 69 42 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-1-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* C-63 698 77 PQO9ODNA1ZPH | 425-2638-2-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 882.00/3,000 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-2-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 6-63 1092.00/3,000 PQO90RDA1SZH | 425-2690-5-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 95 75 54 
PQ012GNO1ZPH | 425-2544-1-ND | 1.2V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* C63 98 77 POIK253M2ZP | 425-1643-1-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro Tt 52 32 
PQO12GNO1ZPH | 425-2544-2-ND | 1.2V, 1.0, Reg. with ON/OFF Control* C-63 1092.00/3,000 eee 2a SND Boy) 300m Reg. witON/OEE Gontto ZOO: 
PQO15SEFOISZ | 425-1554-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. 112 88 64 5-1644-1- .0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control a2 82 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-1-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. 147 146 76 PQ1K303M2ZP | 425-1644-2-ND | 3.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 1120.00/5,000 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 546.00/1,000 PQ1K333M2ZP _| 425-1645-1-ND | 3.3V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro el2 02m 2 
PQO15EHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. 147116 84 PQIK503M2ZP | 425-1650-1-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control D2 2 2 
PQOTSEHO2ZPH | 425-2547-1-ND | 1.5V,2.0A, Reg, with ON/OFF Control .. 186 146.96 PQ1KA333MZPH | 425-2673-1-ND | 3.3V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contral* ie Os 
-9547-2-| Sa Ot ee Comte PQ1KA333MZPH | 425-2673-2-ND | 3.3V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contral* 1050.00/5,000 
PQO15EHO2ZPH | 425-2547-2-ND | 1.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 689.00/1,000 : 
PQO15EHO2ZZ | 425-1556-5-ND | 1.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control.. 159 133 .93 ERIE ebee lan Soe A eee pony ie oe a 
PQO15ENA1ZPH | 425-2619-1-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 140 110 .72 minal OV, 300mA, Reg. with ON/OFF Contra : : 
PQO15ENA1ZPH | 425-2619-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1560.00/3,000 Se eevee aoa ay ae ihe EON eer Coa 5 secon ay 
ae eH EEC soy 1 oye Rag. with ONOFE Contra te ola a PQ1LAS03MSPQ| 425-2675-1-ND | 5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control* ... 5140 27 
| eee .5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1638.00/3,000 7 9.1 i * 
: PQ1LA503MSPQ | 425-2675-2-ND | 5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control 203.00/1,000 
PQO15SEZ1HZPH | 425-2627-1-ND | 1.5V, 1.54, Reg. with ON/OFF Contral* 168 132 87 POIMt85M28PQ| 425-2676-1-ND | 1.8V, 500mA Reg. with ON/OFF Control*. fecal came saa 
PQO15SEZ1HZPH | 425-2627-2-ND | 1.5V, 1.54, Reg. with ON/OFF Control* ... 1872.00/3,000 POIMI85M2SPO MOSS Sr6OUIGNl 4.8. 500mA Rea with ON/OFF Control Sam 
PQO15EZ1HZZ | 425-1558-5-ND | 1.5V, 1.58, Reg. with ON/OFF Control.. 1.68 132 96 PO Ne rpepe Eaeeseeoetnn Ai} Pot cite ONOEE Gator: Fa eon 
PQO1SEZ5MZZ | 425-1559-5-ND | 1.5V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Contr 140 110 80 PO1MX55M2SPQ] 425-2677-2-ND | Adj.. 500mA, Reg. with ON/OFF Control* . " 252.00/1,000 
PQO15Y3H3ZPH | 425-2548-1-ND | 1.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 3.33 2.62 1.71 PQIR18 425-1655-1-ND | 1.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro 90 65 40 
PQO15Y3H3ZPH | 425-2548-2-ND | 1.5V, 3.5, Reg. with ON/OFF Control* 1235.00/1,000 PO1R23 425-1656-1-ND | 2.3V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! ‘90 65 40 
PQO15Y3H3ZZ | 425-1561-5-ND | 1.5V, 3.54, Reg. with ON/OFF Control 285 2.38 1.67 POTRI5 425-4657-1-ND | 2.5V.240mA. Reg. with ON/OFF Cont 986942 
PQOISYZ0122_| 425-1562-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1301.02.74 OTROS 425-1657-2-ND 2'5V, 240mA, Reg ith ON/OFF Contra ~ 4470.00/5,000 
PQO15YZ5MZPH | 425-2661-1-ND | Adj., 0.5A, Regulator 116 «9160 PQ1R27 425-1658-1-ND | 2.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contra 95 69 42 
PQO15YZ5MZPH | 425-2661-2-ND | Adj, 0.5A, Regulator 1287.00/3,000 PQIR27 425-1658-2-ND | 2.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contra 1470.00/5,000 
PQOI5YZ5MZZ | 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A, Reg. with 116 91 66 PQ1R28 425-1659-1-ND | 2.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contra 95 69 42 
PQO18EFO1SZ |) 425-1564-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Contr 112 88 = 64 PQIR28 425-1659-2-ND | 2.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Control 1470.00/5,000 
PQO18EFO1SZH | 425-2229-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 112.88 64 PQ1R30 425-1660-1-ND | 3.0V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contra 95 69 42 
PQO18EHO1ZPH | 425-2546-1-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 147 146 76 PQIR38 425-1662-1-ND | 3.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro 95 6942 
PQO18EHO1ZPH | 425-2546-2-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 546.00/1,000 PQiR47 425-1664-1-ND | 4.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro 98) Tol 
PQO18EHO1ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. 147° 116 84 PQiR47 425-1664-2-ND | 4.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro 1820.00/5,000 
PQ018EHO2ZPH | 425-2549-1-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 186 146 96 PQIR50 425-1665-1-ND | 5.0V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro 9569S 
PQ018EHO2ZPH | 425-2549-2-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* .. 689.00/1,000 PQ1R50 425-1665-2-ND | 5.0V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contra 1470.00/5,000 
PQOT8ENO1ZPH | 425-2623-1-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* .. 140 110 72 Eee eee See Ree NEA] soy glume. Reg. with ON/OFF Contra HEN 
el ; “ 5-1674-1-ND | 3.0V, 400mA, Reg. with ON/OFF Control a 2 AF 
PQO18ENO1ZPH | 425-2623-2-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1560.00/3,000 poilosivoze (MaSHeesB ENDL 2'5V a0nGA’ Rec. with ON/OFF Cont a OG 
PQO18ENA1ZPH | 425-2620-1-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 140 110 .72 pqHll2siMaZP aR RAODTN oo) cn Eee aOR Se ERIS 
PQO18ENA1ZPH | 425-2620-2-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1560.00/3,000 -1692-2- OV, » Reg. wi 00/3, 
PQ018EZ01ZZ | 425-1567-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control.. 1471.16 84 PQIU2B1M2ZPH | 425-2324-1-ND | 2.8V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro| 8159-36 
- PQ1U281M2ZPH | 425-2324-2-ND | 2.8V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contra 756.00/3,000 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-1-ND | 1.8V, 2.0, Reg. with ON/OFF Control* 165 130 85 PaiU301MezP. | 425-1696-1-ND | 3.0V. 300mA\ Reg, with ON/OFF Control KN 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-2-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1833.00/3,000 bah oy Coan i i : : 
: PQ1U351M2ZP_| 425-1701-1-ND | 3.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contra 81 59 36 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-1-ND | 1.8V, 1.54, Reg. with ON/OFF Control* 168 132 87 
: 7 PQ1U501M2ZP | 425-1708-1-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 81 «5936 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-2-ND | 1.8V, 1.59, Reg. with ON/OFF Control 1872.00/3,000 POILAXS5MSPQ| 495-2643-1-ND | Adj. 'S00mA, Reg. with ON/OFF Control* ae a 
PQO18EZ1HZZ | 425-1568-5-ND | 1.8V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Contro 1.68 132 96 Ly ogy nee : } ; 
aes : PQ1LAX95MSPQ| 425-2643-2-ND | Adj., 500mA, Reg. with ON/OFF Control* . 203.00/1,000 
PQO18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Contr 140 1.10 .80 PQ1X251M2ZP | 425-1710-1-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control 68 49 30 
PQO25EF02SZH | 425-2688-5-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* SA 88 PQ1X281M2ZP | 425-1711-1-ND | 2.8V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 68 49 ~«.30 
PQ025EHO1ZPH | 425-2552-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 147 116 76 POIX291M2ZP | 425-1712-1-ND | 2.9V, 300mA, Reg, with ON/OFF Contro 68 4930 
PQO25EHO1ZPH | 425-2552-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 546.00/1,000 PQ1X501M2ZP | 425-1720-1-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 68 49 30 
PQO25EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control.. 147 (1.16 84 PQ2L3152MSPQ | 425-2644-1-ND | Adj., 250mA, Dual Output Regulator*... 95 69 42 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-1-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 186 146 96 PQ2L3152MSPQ | 425-2644-2-ND | Adj., 250mA, Dual Output Regulator* 294.00/1,000 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-2-ND | 2.5V, 2.0, Reg. with ON/OFF Control* 689.00/1,000 PQ3DZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control 144 113 82 
PQO25ENA1ZPH | 425-2621-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 140 140 72 PQ3DZ53U 425-1729-2-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control 7599.00/3,00 
PQO25ENA1ZPH | 425-2621-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1560.00/3,000 PQ3RD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Contra 151 119 86 
PQ025EZ01ZPH | 425-2625-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 147 146  .76 PQ3RD083 425-1731-5-ND | 3.3V, 0.8A, Reg. with ON/OFF Control 140 110 80 
PQO25EZ01ZPH | 425-2625-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* .. 1638.00/3,000 PQ3TRSM3BZZ | 425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with Reset at 4.3V 133 1.05 76 
PQ025EZ02ZPH | 425-2554-1-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 165 130 85 POSTROMAAZZ | 425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with Reset... 1331.05.76 
PQ025EZ02ZPH | 425-2554-2-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1833.00/3,000 PQ5EV3 425-1742-5-ND | Adj., 3.5A, Reg. with ON/OFF Control 285° 238 1.67 
PQO25EZ1HZZ | 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control... 1.68 132 96 PQSRS1A 425-1745-5-ND | 5V, 0.15A, Reg. with Reset at 4.7.. 1.30 1.02 74 
PQO25EZ5MZZ_| 425-1575-5-ND | 2.5V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control. : 140 110 80 PQ6RD083 425-1752-5-ND | 6.3V, 0.8A, Reg. with ON/OFF Control 140 110 80 
PQO25Y3H3ZPH | 425-2555-1-ND | 2.6V, 3.5A, Reg, with ON/OFF Control* 70-263 393 262 1.71 POGRDSSE peeing) oY. DBA, Reg. with ON/OFF Control eg Ue 
PQ025Y3H3ZPH | 425-2555-2-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 0-263 1235.00/1,000 beh ReRUnOr, pie : i : 
POO25Y3H3ZZ | 425-1577-5-ND | 2.5V.3.5A, Reg, with ON/OFF Contr 285 238 | 1.67 PQT2RAT1 425-1627-5-ND | 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control, 2.5 195 163 1.14 
PQO30EZ01ZZ | 425-1578-5-ND | 3.0V. 1.04, Reg. with ON/OFF Cont 147 116 84 PQ12RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.8A, Reg. with ON/OFF Control 112 88 64 
Sh dea Bead bales ee PQ12RD1B —_| 425-1630-5-ND | 12V/ 1.0A. Reg. with ON/OFF Control 175 138 1.00 
PQO30EZ1HZZ | 425-1579-5-ND | 3.0V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Contr 168 1.32.96 POISRFAS eternal 45y' 4 OAGRER With ON/OEE Control aa, tee 4h) su 
PQO30EZ5MZZ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5, Reg. with ON/OFF Contr 140 1.10  .80 POI5RF1G 425-1635-5-ND | 15V, 1.0A, Reg, with ON/OFF Control 7 T0-220t 2.16 1.80 1.26 
PQ033DNA1ZPH | 425-2556-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Contral* 95 69 42 - 
; . PQI5RF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 225 1.88 1.32 
PQ033DNA1ZPH | 425-2556-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 882.00/3,000 es : 
POOSSENAIZPH (Ep : . PQ15RWO08 425-1638-5-ND | Adj, 0.8A, Regulato! 140 110 80 
5-2622-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 140 140 72 POISRWIB 495-1640-5-ND | Adj. 1.04. Regulator Hea ia Gy 
-2622-2- BV, 1, Wit *., 1560.00/3,000 are : : ; j 
POOSBENATZPH [BBSSZER2A2.NDM 3.3V, 1.04, Reg. with ON/OFF Control b PO1SRW21JOOH | 425-2292-5-ND | Adj., 2.0A, Regulator*... 174 1.45 1.02 
PQ033EZ01ZPH | 425-2626-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 147 146 76 PQ20RX05 425-1721-5-ND | Adj.. 0.5, Reg. with ON/ 161 127 92 
PQ033EZ01ZPH | 425-2626-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1638.00/3,000 PO25VBO12FZ | 425-1725-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 177448 1.04 
PQ033EZ01ZZ | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control... 147 1.16 84 PQ25VB8M2FZ | 425-1726-5-ND | Adj., 0.8A, Reg. with ON/OFF Control 1.68 140 98 
PQO33EZ1HZPH | 425-2557-1-ND | 3.3V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* 168 1.32 87 PQ120DNA1ZPH | 425-2639-1-ND | 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* . 95 69 42 
PQO33EZ1HZPH | 425-2557-2-ND | 3.3V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1872.00/3,000 PQ120DNA1ZPH | 425-2639-2-ND | 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* . 882.00/3,000 
PQ033EZ5MZZ | 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control. 140 140 80 PQ120RDA1SZH | 425-2692-5-ND | 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* . 95 75 BA 
PQ033Y0532Z | 425-1586-5-ND | 3.3V, 5.0A, Reg. with ON/OFF Contr C-63 255 170 1.38 PQ120RDA2SZH | 425-2640-5-ND | 12V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* . 4 58 42 
PQ033Y3H3ZPH | 425-2558-1-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Contral* 0-263 3.33 262 1,71 PQ200WNA1ZPH| 425-2678-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 95 75 49 
PQ033Y3H3ZPH | 425-2558-2-ND | 3.3V, 3.5, Reg. with ON/OFF Control* ... 1235.00/1,000 PQ200WNA1ZPH | 425-2678-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control*.. 1053.00/3,000 
PQ033Y3H3ZZ_| 425-1587-5-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control ......ccccecee SC-63 2.85 2.38 1.67 * RoHS Compliant + Lead Form 
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Digi-Key Price Each 
MICROELECTRONICS CHOPPER REGULATORS Part No. Description Pkg. 1 25100 
7 7 BAO36LBSG2-CT-ND 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator... .80 .60 45 
Sharnl Diol ey Be price Lac ae BAO36LBSG2-TR-ND 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
~ = 5 P BAO38LBSG2-CT-ND 3.8V, 150mA Low Saturation Regulato 80 60 45 
PQ1CG21H2FZ | 425-1761-5-ND Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control 2.04 1.70 1.19 BAO38LBSG2-TR-ND 3.8V, 150mA Low Saturation Regulato: 780.00/3,000 
is etal Wen Aa LOZ BND At. i at Chopper Reg. wn ONOTE Contos 02 : 2 ve BAO40LBSG2-CT-ND 4V, 150A Low Saturation Regulator... 75 63 50 
- -5- j., 0.8A, Chopper Reg. wit ‘ontrol a i d TRA 7 
PQICG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj, 0.84, Chopper Reg. with ON/OFF Control 165 1.38 97 STRUCT SRA SU tena ony terion Regulator. feat tontaees 
! i 0 
PQ1CG41H2RZH | 425-2691-5-ND | Adj., 1.58, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 13: 88 472 BAOSOLBSG2-TR-ND 5V. 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 
PQ1CG2032FZ =| 425-1759-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control 2.28 1.90 1.33 BA178M05T-ND 5V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato 0-220FP 8 60 45 
ma cet Aes Pees OND Ad). 25h Shopper Reg. wit Ss coma . oat Ae io BA178M06T-ND 6V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato 80.6045 
~ }-5- j., 3.5A, Chopper Reg. wit ‘ontrol f i E = 7 TH 
PQ1CG3032RZ | 425-1764-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control 2.28 1.90 1.33 an eae m a ret posite Gun cae PONE oa 0 2 
PQ1CY1032ZPH | 425-2641-1-ND | Adj., 3.58, Chopper Reg. with ON/OFF Control .... 294 231 1.52 BAt78MO9T-ND QV’ 05A Fixed Positive Output Voltage Regulato ‘30 60 45 
PQICY1032ZPH | 425-2641-2-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 1092.00/1,000 BA178M10T-ND 10V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. ‘80 ‘60 45 
i a hee en ore ND ie en papi Bet: oe SHOE comer pee aig ie BA178M12T-ND 12V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. 80.60.45 
- -1- j., 1.5A, Chopper Reg. wit ‘ontrol* . f i i = 7 ai 
PQvGZetHazPH | 425-2868-2.ND | Ad, 5A, Choper Rea. with ONOFE Control. oO 00000, | BatraMBT-ND | 18,058 Fed Poste Output Votape Renato 0 a5 
a ULO eve 1. 0.8A, Lnopper Reg. wi Omir! E : : BA178M20T-ND 20V,, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. 80 60 45 
PQICZ41H2ZPH | 425-2642-1-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 1.86 146 .96 BA178M24T-ND 24V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. 80 60 45 
PQICZ41H2ZPH | 425-2642-2-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 2067.00/3,000 BA823F-E2CT-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver 140 112 84 
POGCUTIX1APQ [Zoacs Galo pe ney retains i) ak 8 BAB23F-E2TR-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1792.50/2,500 
ii : i : BA829-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 2.33 1.86 1.40 
PQBCUTIXIAPQ | 425-2646-2-ND ps ee Lane hab p ara BA2901F-E2CT-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator......14-SOP 60 45 34 
pp. 9 = z BA2901F-E2TR-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. . 14-SOP 487.50/2,500 
BA2901FV-E2CT-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator....B14-SSOP .60 tA5) 23d! 
MICROELECTRONICS LED DRIVERS BA2901FV-E2TR-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator....B14-SSOP 487.50/2,500 
OF THE AMERICAS RoHS Compliant BA2901KN-E2CT-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator...... 16-VQFN 90 Af) Ae) 
Digi-Ke Price Echt BA2901KN-E2TR-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 975.00/2,500 
Pa Nee Reena rE Fae melon BA2902F-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .. 14-SOP 644836 
1hoD0 ee a cee a Panel a a sé Sa BA2902F-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .14-SOP 520.00/2,500 
7 9-2711-5- -Bit ane! Driver.... 28-SDip 2. 5 : BA2902FV-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Ai -Bi4-SSOP 64.4886 
'R2D20U 425-2712-ND | Constant Current LED Driver S2-HOFN 3.08 2.05 1.67 BA2902FV-E2TR-ND 30V0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .B14-SSOP 520.00/2,500 
He re Re Om MLS ST Rae | RASIMVEZT AD S11 Gn Sr Cn rw eas 
: ve H 2 O0- 8 D BA2902KN-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .. 975.00/2,500 
eae ee suet pat i we = aan oot an a BA2903F-E2CT-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator. TABi eGo, 
9-2708-2-1 urrent Driver IC for ; 00/2, BA2903F-E2TR-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage C tor. 390.00/2,500 
IR2ES1Y6 425-2709-1-ND | White-LED Driver IC for LCD Backlig “35-WLCSP 4.90 3.85 2.52 ETE SERTHANT 26V. O.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator, ese 0D 
ope pea Hae TES eee Backlight Wied 7 War aor oes BA2903FV-E2TR-ND 36V,, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator. 455.00/2,500 
. let ‘ 2 or 3 B 3 BA2903FVM-CT-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator. 56 pA2) a2! 
IR2E53Y6 425-2710-2-ND_| 6 Segment LED Driver IC . -35-WLCSP 3640.00/2,000 BA2903FVM-TR-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator. 546.00/3,000 
POBCBITXICP )425-2645-1-ND ears Sonne) SMD CMOS Step-Up ce eers BA2904F-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp ws 86. oor 
: : BA2904F-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 390.00/2,500 
PQBCBIIXICP )425-2645-2-ND / 250mA Compact SMD CMOS Step-Up BA2904FV-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp e422 
LED Driver 1560.00/3,000 BA2904FV-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 455.00/2,500 
BA2904FVM-CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 56 1420332 
= BA2904FVM-TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 546.00/3,000 
ROHM semiconouctor Di Besta gory eb BA3121F-E2CT-ND Ground Isolation Amp for Car Audio System 132 140 88 
Digi-Key Price Each BA3121F-E2TR-ND Ground Isolation Amp for Car Audio System.. 1430.00/2,500 
i o BA4558F-E2CT-ND 36V, Dual Op Amp 55 4433 
: : 558F-E2TR- Dual Op Amp 72.50/2,51 
RartiNo Deseription Ee a 20 0 BA4558F-E2TR-ND 36V, Dual Op A 372.50/2,500 
BAOOBCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator with Low BA4558RF-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 50 40 30 
Saturation/Shutdown. TO-220FP-5 1.26 1.05 .84 BA4558RF-E2TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 337.50/2,500 
BAOOCCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulato: TO-220FP-5 1.33 1.06 .80 BA4558RFV-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 50 40 30 
BAO3CCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator... TO-220FP 1.41 1.18 94 BA4558RFV-E2TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 337.50/2,500 
BAO3CCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator wi -220-FP-5 1.44 1.20.96 BA4558RFVM-CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40 30 
BAOSCCOT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator... TO-220FP 1.41 «+148 94 BA4558RFVM-TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 405.00/3,000 
BAOSCCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdow! TO-220FP-5 144 1.20 96 BA4560-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Am 50 40 30 
BAO7CCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator... ..10-220FP 1.41 1.18 94 BA4560F-E2CT-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Am 50 40 30 
BAO7CCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator wi TO-220FP-5 144 1.20 96 BA4560F-E2TR-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Am 337.50/2,500 
BAO8CCOT-ND. 8V, 1A LDO Voltage Regulator... TO-220FP-5 1.41 1.18 94 BA4560RF-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 50 40.30 
BAOSCCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdowi TO-220FP5 144 1.20 96 BA4560RF-E2TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 337.50/2,500 
BAOSCCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator... ..10-220FP 1.41 1.18 94 BA4560RFV-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 50 40 30 
BAOSCCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator wi TO-220FP-5 144 1.20 96 BA4S60RFV-E2TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp . 337.50/2,500 
BA15BCOT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation .....T0-220FP 1.02 85 68 BA4560RFVM-CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40 3 
BA15BCOWT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low BA4560RFVM-TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 405.00/3,000 
Saturation/Shutdown. TO-220FP-5 1.26 1.05 84 BA6219BFP-YE2CT-ND Motor Driver with DC Brush. 25-HSOP 1.80 1.44 1.08 
BAT8BCOT-ND 7.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation....TO-220FP 1.02 85 68 BAB2TOBEE VEZTR ND Motot Dive an pe Bush Paes ; soe OOF 
BA18BCOWT-ND 1.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Li - : 4 : : : 
SatulaHlOW/SHIRGGWING ec 426 1.05 84 | BAG285AFP-YE2TR-ND | Reversible Motor Driver 25-HSOP —-1560.00/2,000 
BA25BCOT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation ..... 1.02 85 68 BAG287F-E2CT-ND Reversible Motor Driver 8SOP 141 1.18 94 
BA25BCOWT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low BA6287F-E2TR-ND Reversible Motor Driver 8-SOP 1527.50/2,500 
Saturation/Shutdown 1.26 1.05 84 BA6845FS-E2CT-ND Stepping Motor Drive -M6-SSOP 1.44 1.20  .96 
= ; = BA6845FS-E2TR-ND Stepping Motor Drive -A16-SSOP 1560.00/2,000 
Bree vi a rH Wee ie ie ioe SATUTABON cr ie 26 8 BAGQ20FP-YE2CT-ND | Motor Driver with DC Brush. 4185 1.48 1.11 
Saturatlon/Shutdewn TO-220FP-56 1.96 1.05 ed BA6920FP-YE2TR-ND Motor Driver with DC Brush. 1924.00/2,000 
BASSBCOT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator wi .10-220FP 1.02.85 68 BA7O46F-E2CT-ND Synchronous Separator with AFC 147 98-78 
4 : i BA7046F-E2TR-ND Synchronous Separator with AFC 1267.50/2,500 
BA33BCOWT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low - 
Saturation/Shutdown TO-220FP-5 1.26 1.05 84 BA7071F-E2CT-ND Synchronous Separator with AFC 1:90) 1:52) ana 
BASOBCOT-ND SV. 1ALDO Voltage Reaulator with Low Saturati T0-220FP 1.02 35.68 BA7071F-E2TR-ND Synchronous Separator with AFC 2432.50/2,500 
RREORGRMT NET ay {AILDO Vottene Realise vat ipa MAU AUOM sss é é é BA9743AFV-E2CT-ND 2-Channel Switching Regulator Controle! .BI6-SSOP 1.70 1.36 1.02 
Situfallon/Shitacwe g 126 1.05 84 BA9743AFV-E2TR-ND 2-Channel Switching Regulator Controle: .B16-SSOP 2175.00/2,500 
BAGOBCOT-ND 6V, 1ALDO Voltage Regulator with Low Saturation. 102 8 68 | Grovaarve2TRND | 2-Channe Sutching Regulator Contralle ‘BtessoP 2502.50/2,500. 
ep fsiltenttar ttl) ole ee with Low 70-200r-5 WME c ae BA10358F-E2CT-ND 32V, Dual Ground Sense Op Amp 8-SoP 50 40 30 
: : : BA10358F-E2TR-ND 32V, Dual Ground Sense Op Am 8-SOP 337.50/2,500 
BA70BCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation........T0-220FP 1.02 85 68 BA10393F-E2CT-ND Dual Comparato el 45 36. 27 
BA70BCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low BA10393F-E2TR-ND Dual Comi y i } 
; parato: 305.00/2,500 
Saturation/Shutdown - soe TO-220FP-5 1.26 1.05 84 BA17805T-ND 5V, 1A Positive Output Voltage Regulato! 84 4663S 
BA80BCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation ........ TO-220FP = 1.02 85 = .68 BA17806T-ND 6V, 1A Positive Output Voltage Regulator 84 63.48 
BA80BCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low BA17807T-ND 7V, 1A Positive Output Voltage Regulator. ‘84.6348 
Saturation/Shutdown : : 1261.05.84 BA17808T-ND BV, 1A Positive Output Voltage Regulator e4.63~SCB 
BAQDBCOTEND ES a uA 1D0 Voliage Regulator wath Law Saturation ........ 1.02 85 68 BA17809T-ND QV, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63 48 
4 1A LDO Voltage Regulator with Low BA17810T-ND 10V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 ©6348 
Saturation/Shutdown.... 1.26 1.05.84 BA17812T-ND 12V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63 48 
BA028LBSG2-CT-ND 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60 45 BA178151-ND 15V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63 348 
BAO28LBSG2-TR-ND 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 BA17818T-ND 18V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63 48 
BAO29LBSG2-CT-ND 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60 45 BA17820T-ND 20V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63 48 
BAO29LBSG2-TR-ND 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 BA17824T-ND 24V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 84 63 48 
BAO30LBSG2-CT-ND 3V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60 45 BAJOBCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.02 85 68 
BAO30LBSG2-TR-ND 3V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 BAJOBCOWT-ND. 10V, 1A Low Dropout Voltage Reg. with Shutdown. 1.26 1.05.84 
BA032LBSG2-CT-ND 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60.45 BAJOCCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 141. #118 94 
BA032LBSG2-TR-ND 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 BAJOCCOWT-F-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Reg. with Shutdown 144 1.20 .96 
BAO33CCOT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator. 141. #118 94 BAJ2CCOT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator............. 141. #118 .94 
BAO33CCOWT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator with Shutdow! 144 120 96 BAJ2CCOWT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Reg. with Shutdown 144 1.20 96 
BAO33LBSG2-CT-ND 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60 45 BAJSCCOT-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator fe 141.2118 94 
BA033LBSG2-TR-ND 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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ROHM SEMICONDUCTOR 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BDOOKASWF-E2CT-ND 500mA, Low Dropout Regulator with Shutdown ... 96 72 54 BH25FB1WG-TR-ND 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown .5-SSOP 663.00/3,000 
BDOOKASWF-E2TR-ND | 500mA, Low Dropout Regulator with Shutdown .. 780.00/2,500 BH25FBIWHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown S-HVSOF =.68_— S189 
BD33KA5WF-E2CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator with Shutdow 96 72 54 BH25FB1WHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD33KA5WF-E2TR-ND —_} 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator with Shutdown .. 780.00/2,500 BH2SMA3WHFV-CT-ND | 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 Ot 8 
BD4823EVE-CT-ND 2.3V’ Voltage Detector 50. 38 29 BH25MA3WHFV-TR-ND__| 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD4823EVE-TR-ND 2.3V, Voltage Detector 489.00/3,000 BH25NBIWHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 ot 39 
BD4832FVE-CT-ND 3.2V. Voltage Detector 50.38.29 BH25NBIWHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD4832FVE-TR-ND 3.2V’ Voltage Detector 489.00/3,000 BH28FB1WG-CT-ND 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
BD4842FVE-CT-ND 4°2V’ Voltage Detector 50.38.29 BH28FB1WG-TR-ND 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD4842FVE-TR-ND 4.2V’ Voltage Detector 489.00/3,000 BH28FB1WHFV-CT-ND __| 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
BD4923RVESCT-ND 2.3V. Voltage Detect ICO MaERCORNEEGO BH28FBIWHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BG TaAET AINE 2.3V, Voltage Detector Borate Cou BH28MASWHEV-CT-ND — | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 5139 
BD4928G-CT-ND 2 BV. Voltage Detector Ro ee ey BH28MA3WHFV-TR-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
8D4928G-TR-ND 28V’ Voltage Detect 507,00/3,000 BH28NBIWHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
anos AO rEND 3.7V, Voltage Detector 50 se tog |) _BH2BNBIWHFV-TR-ND | 2.80; 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
TR: BH29FB1WG-CT-ND 2.9V, 150mMA CMOS Regulator with Shutdown 68 ot 30 
Se Tay Vile Detects 50 egg 300 | BHoOEBIWG-TR-ND | 2.9V/ 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
tn oO ? i ; BH29FB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
Seen DAV Vallee Deteeiee ai May OUtfLt Dol Bo egg | BHESEBIWHFV-TR-ND | 2.9V/ 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
2 _ Eee $07,008,000 | —SPOMRGWHFY-TRND | 2.9. SOOmA CMOS Regutar wih Shutdown Sen 
apseaat CTND ay Noleee petsctar wa ne oun Delay ae en a330 BHOONB{WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown GS Gl 
BD52496-CT-ND 4.2V Voltage Detector with Ad}, Output Dela ye eG BH29NBIWHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD5242G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay “~~ 507.00/3,000 ogre ec END av oom CMOS Begulator ad aiuto 68 aged 3 od 
BD5323G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 2 39 30 ee me — Feaulior ue aie = a “ 
BD5323G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 507.00/3,000 a zoom Phe pte 4 : d 
BRe eG aND a2V Voltere D aha BH30FB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow! 663.00/3,000 
.2V, Voltage Detector with Adj. Qutput Dela eal BH30MA3WHEFV-CT-ND | 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 685139 
BD5332G-TR-ND. 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Dela) 507.00/3,000 : 9 ‘ ‘ 
Re A BH3OMA3WHFV-TR-ND | 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow! 663.00/3,000 
BpSS/2 CTEND Tee see an al up Dee See BH3ONB1WHFV-CT-ND__| 3V/ 150mA CMOS Regulator with Shutdow: 68 St 39 
-2N. Voltage Detector with. Ag}: Output Deley 50720081000 BH30NBIWHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdowi 663.00/3,000 
Be rs eageeCiaN Dim) Class D Speaker Amps MEW! BED eal BH31FB1WG-CT-ND 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 St 39 
EDS ERY E21) Diag less D Speaker Amps NEW! 2932, 00/2;000 BH31FB1WG-TR-ND 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown “ 663.00/3,000 
BD5423EFS-E2CT-ND Class D Speaker Amps NEW! 450 360 2.80 BIS LATENT 3.1V" 4s0mA CMOS Reo ; is 
OTR I -CT- -1V, gulator with Shutdown [CBN Slly 29) 
Bee ocr eae tea Dm) class D Speaker Amps NEW! 3825.00/1,500 BH31FB1WHEV-TR-ND _| 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
| - lass D Speaker Amps NEW! 450 3.60 2.80 : 
BH31MASWHFV-CT-ND | 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 6 St 39 
BDS423MUV-E2TR-ND | Class D Speaker Amps NEW! 3825.00/1,500 BH31MA3WHFV-TR-ND | 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BDS426EFS-E2CT-ND) 9) Class D Speaker Amps NEW! Sal a ell BH31NB1WHEFV-CT-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 685139 
BDS426EFS-E2TR-ND | Class D Speaker Amps NEW! 3156.00/1,500 BH31NB1WHFV-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown “~~ 663.00/3,000 
BDS426MUV-E2CT-ND | Class D Speaker Amps NEW! 371 2.97 2.31 BH33FB1WG-CT-ND 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 3 
bbs 2 OM dee Nam Class D Speaker Amps NEW Sissi) BH33EB1WG-TR-ND 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BDEASI ELS e2C IND imma Class 2 Speaker Amps NEW! STO Some IoS BH33FB1WHFV-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 5139 
BOS LEES clei mg Class D Speaker Amps NEW! poet oUt) BH33FB1WHFV-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BDS460GUL-E2CT-ND | Class D Speaker Amps NEW! 1.26 1.05.84 BH33MA3WHFV-CT-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 5139 
BDS460GUL-E2TR-ND —_| Class D Speaker Amps NEW! 1638.00/3,000 BH33MA3WHFV-TR-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD5461GUL-E2CT-ND Class D Speaker Amps NEW! 1.26 1.05 84 TI , 
BH33NBIWHFV-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 6 ot 39 
Soot eI RND Glass D/Speake Bes Drier eer poo a See ae 00 : BH33NB{WHFV-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
-E2CT- 5 , TAH i : ; : BH140GKV-E2CT-ND FM Radio One-Chip LSI 439 3.51 2.73 
BD6211F-E2TR-ND 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 1727.50/2,500 BHI406KV-ETRND | FM Radio One-Chip LSI 3729.00/1 600 
BD6212FP-E2CT-ND 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 2.33 1.86 1.40 BH1414K-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC. 714 5.72 4.82 
BD6212FP-E2TR-ND 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 2418.00/2,000 BH1414K-E2TR-ND FIM Stereo Transmitter IC 7463.00/1,000 
BD6220F-E2CT-ND 1-Channel, 0.5A H-Bridge Driver for Brush Motor 1.93 154 1.16 BH1415F-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC. 3.76 3.01 2.34 
BD6220F-E2TR-ND 1-Channel, 0.5A H-Bridge Driver for Brush Motor 2465.00/2,500 BH1415F-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC. 4258.00/2,000 
BD6221F-E2CT-ND 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 1:50) 1:20), 90) BH1417F-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC. 3.92 314 2.44 
BD6221F-E2TR-ND 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 1920.00/2,500 BH1417F-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC. 4438.00/2,000 
BD6222FP-E2CT-ND 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 2.38 1.90 1.43 BH1418FV-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC. 3.92 3.14 = 744 
BD6222FP-E2TR-ND 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 25-HSOP 2470.00/2,000 BH1418FV-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC.. 4438.00/2,000 
BD6231F-E2CT-ND 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 2.38 1.90 1.43 BH1418KN-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC for Audio System 3.92 3.14 2.44 
BD6231F-E2TR-ND 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 3040.00/2,500 BH1418KN-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC for Audio System 5480.00/2,500 
BD6232FP-E2CT-ND 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 3.15 252 1.96 BH1425GWL-E2CT-ND —_| Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon UCSP50L3_ 4.05 3.24 2.52 
BD6232FP-E2TR-ND 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 25-HSOP 3570.00/2,000 BH1425GWL-E2TR-ND | Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon UCSP50L3 5670.00/2,500 
BD6775EFV-E2CT-ND Bipolar Stepping Motor Driver .B24-HTSSOP 2.18 1.74 1.31 BH1425KN-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon 3.94 315 2.45 
BD6775EFV-E2TR-ND Bipolar Stepping Motor Driver . B24-HTSSOP 2262.00/2,000 BH1425KN-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon 5512.50/2,500 
BD7851FP-E2CT-ND LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Registe 25-HSOP 2.03 1.62 1.22 BH1426GWL-E2CT-ND —_| Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon UCSP50L3 4.95 3.96 3.08 
BD7851FP-E2TR-ND LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register 25-HSOP 2106.00/2,000 BH1426GWL-E2TR-ND __| Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon UCSP5OL3 6930.00/2,500 
BD8820MUV-E2CT-ND Stereo Headphone Amp NEW: 16-VOFN 1.63 1.30 98 BH1426KN-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon 495 3.96 3.08 
BD8820MUV-E2TR-ND | Stereo Headphone Amp NEW: 16-VOFN 2496.00/3,000 BH1426KN-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon 6930.00/2,500 
BD9302FP-E2CT-ND 2-Channel Step-Down Switching Regulato 405 3.24 2.52 BH1427GUL-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phon : 371 297 231 
BD9302FP-E2TR-ND 2-Channel Step-Down Switching Regulato 4590.00/2,000 BH1427GUL-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone.. .VCSP50L3 5197.50/2,500 
BD9701T-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Regulator. 2.08 1.66 1.25 BH1600FVC-CT-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor NMEWS.......6-WSOF 1.14 95 76 
BD9702T-ND 3A, 1-Channel Step-Down Switching Regulator. 2.25 1.80 1.40 BHT600FVC-TR-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor NEW!....... 6-WSOF 1482.00/3,000 
BD9778F-E2CT-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 241 1.93 1.50 BH1710FVC-CT-ND 16-Bit, Digital Serial Output Ambient 
BD9778F-E2TR-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 3370.00/2,500 Light Sensor NEW.......... ..6-WSOF 259 2.07 1.61 
BD9778HFP-CT-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 2.70 216 1.68 BH1710FVC-TR-ND 16-Bit, Digital Serial Output Ambien 
BD9778HFP-TR-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 3060.00/2,000 Light Sensor NEW.......... 6-WSOF 4347.00/3,000 
BD9781HFP-CT-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 3.94 3.15 2.45 BH2219FVM-CI-ND 8-Bit, 2-Channel D/A Converter B-MSOP 145 116 67 
BD9781HFP-TR-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 4462.00/2,000 BH2219FVM-TR-ND. 8-Bit, 2-Channel D/A Converter 8-MSOP 2226.00/3,000 
BD9851EFV-E2CT-ND 2-Channel Switching Regulator Controller. .B20-HTSSOP 2.41 1.93 1.50 BH2220FVM-CT-ND 8-Bit, 3-Channel D/A Converter. 8-MSOP 1.45 116 .87 
BD9851EFV-E2TR-ND 2-Channel Switching Regulator Controller. . B20-HTSSOP 3370.00/2,500 BH2220FVM-TR-ND. 8-Bit, 3-Channel D/A Converter. 8-MSOP 2226.00/3,000 
BD9870FPS-E2CT-ND 1-Channel, 900kHz, Step-Down Switching 9) .T0-252S8-5 1.50 1.20 .90 BH2221FV-E2-CT-ND 8-Bit, 12-Channel D/A Converte: .B20-SSOP 2.43 1.95 1.52 
BD9870FPS-E2TR-ND 1-Channel, 900kHz, Step-Down Switching Regulator... T0-252S-5 1560.00/2,000 BH2221FV-E2-TR-ND 8-Bit, 12-Channel D/A Converte ~B20-SSOP 3402.50/2,500 
BD45231G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector IC Built in Delay Circul 7 57 AB BH2223FV-E2-CT-ND 8-Bit, 10-Channel D/A Converter -B16-SSOP 2.25 1.80 1.35 
BD45231G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector IC Built in Delay Circul 741.00/3,000 BH2223FV-E2-TR-ND 8-Bit, 10-Channel D/A Converter .B16-SSOP 2880.00/2,500 
BD45421G-CT-ND 4.2V,, Voltage Detector IC Built in Delay Circul 7 57 43 BH2226FV-FE2CT-ND 8-Bit, 8-Channel D/A Converter. “B16-SSOP 2.59 2.07 1.61 
BD45421G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circu 741.00/3,000 BH2226FV-FE2TR-ND 8-Bit, 8-Channel D/A Converter. .B16-SSOP 3622.50/2,500 
BD46321G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circu TCI Tas BH2227FV-E2CT-ND 8-Bit, 4-Channel D/A Converter -B14-SSOP 1.32 110 88 
BD46321G-TR-ND 3.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circul 741.00/3,000 BH2227FV-E2TR-ND 8-Bit, 4-Channel D/A Converter. .B14-SSOP 1430.00/2,500 
BD95500MUV-E2CT-ND | Switching DC/DC Regulator for DDR-SDRAM NEW! 4.05 3.24 2.52 BH2228FV-E2CT-ND 8-Bit, 6-Channel D/A Converter. "B14-SSOP 1.88 1.50 1.13 
BD95500MUV-E2TR-ND | Switching DC/DC Regulator for DDR-SDRAM NEW: 4590.00/2,000 BH2228FV-E2TR-ND 8-Bit, 6-Channel D/A Converter. .B14-SSOP 2400.00/2,500 
BHIJLB1WHFV-CT-ND | 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdown. S-HVSOF 68 51 39 BH4127FV-E2CT-ND IF Detector/900MHz Spread Spi .B16-SSOP 1.63 1.30 98 
BHIJLB1WHFV-TR-ND__| 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdow 5-HVSOF 663.00/3,000 BH4127FV-E2TR-ND IF Detector/900MHz Spread Spectrum Cordless Phone..B16-SSOP 2080.00/3,000 
BH2JNBIWHFV-CT-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown SHVSOF 68 51 39 BH7824FVM-FCT-ND Audio Driver for Mobile Telephon 8-MSOP 1.20 1.00  .80 
BH2JNB1WHFV-TR-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BH7824FVM-FTR-ND Audio Driver for Mobile Telephon 8-MSOP 1560.00/3,000 
BH15LB1WG-CT-ND 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown.. 68 51 39 BH7826FVM-CT-ND Audio Driver for Mobile Telephon 8-MSOP 1.32 110 .88 
BH15LB1WG-TR-ND 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown... 663.00/3,000 BH7826FVM-TR-ND Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1716.00/3,000 
BH15LB1WHFV-CT-ND 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 coil 39 BP5029-ND 5V, 300mA DC/DC Converter 6-SIP 3.24 «2.60 2.02 
BHISLB1WHFV-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5034B20-ND 20V, 80mA AC/DC Converter O-SIP 315 252 1.96 
BHISMA3WHFV-CT-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow! i eS) BP5034D5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter O-SIP 383 306 238 
BHISMA3WHFV-TR-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5034D12-ND 12V, 100mA AC/DC Converter . O-SIP 315 252 1.96 
BH18LB1WG-CT-ND 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 68 51 39 BP5034D15-ND 15V, 80mA AC/DC Converter O-SIP_ 383 3.06 238 
BH18LB1WG-TR-ND 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow! 663.00/3,000 BP5034D24-ND 24V, 50mA AC/DC Converter OSIP 446 3.57 2.78 
BHISLBiWHFV-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow es) BP5035A5-ND -5V, 200mA AC/DC Converte O-SIP 512 410 3.46 
BHI8LB1WHFV-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5035A12-ND -12V, 200mA AC/DC Converter O-SIP 416 3.33 2.59 
BH18MA3WHFV-CT-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow! 68 51 39 BP5037B12-ND 12V, 200mA AC/DC Converter . O-SIP 315 252 1.96 
BH18MA3WHFV-TR-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdow 663.00/3,000 BP5037B15-ND 15V, 170mA AC/DC Converter . O-SIP 3.15 252 1.96 
BH25FB1WG-CT-ND 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51.39 
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Reel® INTEGRATED CIRCUITS (Continued) — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
BP5038A-ND 12V, 30mA AC/DC Convertel 5.06 4.05 3.15 BU52040HFV-TR-ND Bipolar Latch Type Hall Effect IC es 1677.00/3,000 
BP5038A1-ND 5V, 30mA AC/DC Converter §.06 4.05 3.15 LM2903DRCT-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator NI AL 31 24 
BP5039-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter 4.23 3.39 2.64 LM2903DRTR-ND. 0.8mA Dual Ground Sense Comparator NEW! 335.00/2,500 
BP5039B12-ND 12V, 300mA AC/DC Converter 3.98 3.19 2.48 LM2903DTCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! AL 31 2 
BP5041A-ND 12V, 100mA AC/DC Converter 514 412 3.47 LM2903DTTR-ND. 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! 335.00/2,500 
BP5041A5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter .. 5.14 4.12 3.47 LM2903MXRCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! oles 
BP5045A-ND -12V, 200mA AC/DC Converte 450 3.60 2.80 LM2903MXRTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! 335.00/2,500 
BP5047A24-ND 24V, 150mA AC/DC Converter 5.36 4.29 3.34 LM2903VQDRCT-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator NEW! ea) Ree 
BP5048-ND 12V, 300mA AC/DC Converter 450 360 2.80 LM2903VQDRTR-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator NEW! 335.00/2,500 
Ee a a eels us ae oe ae LM2904DRCT-ND 26V Dual Ground Sense Comparator NEW! AQT 
9048-24- » 200m: onverter 5 . AT LM2904DRTR-ND 26V Dual Ground Sense Ct tor NEW! 397.50/2,500 
BP5061-ND "12V, 300mA AC/DC Converte 5.09 407 3.17 : Pat ena tenes ona OL Te 
LM2904DTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! AQ SOO 
BPS061-5-ND “SV, 350mA AC/DC Converter. 4.91 3.93 3.06 LM2904DTTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 397.50/2,500 
BRSOCe nD “12V, 500mA AC/DC Converte EOE SO S:85 LM2904MXCT-ND 26V Dual Ground Sense Comparator NEW: © os 2 
BuSDE2oaND =5V, SOUmA AC/DC Converter. ee 6) ose LM2904MXTR-ND 26V Dual Ground Sense Comparator NEW: 397.50/2,500 
BP5063-5-ND SV, 200mA AC/DC Converter 6.72 5.38 4.54 LM2904VQDRCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 4 #437 28 
BPSO6SC-ND “12V, 90mA AC/DC Converter. 4.95 3.96 3.08 LM2904VQDRTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 397.50/2,500 
BP5065C5-ND -5V, 100mA AC/DC Converter. 347 2.78 2.16 il pee: 
LM2904WDTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! AQ ye ety 
BRS0G7a12ND) 12V, 350mA AC/DC Converter 329428" 3128 LM2904WDTTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW: 397.50/2,500 
BP5067-15-ND 15V, 300mA AC/DC Converter 5.24 4.20 3.27 oes 
LM358DRCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! AQ 37.28 
BP5068A-ND -12V, 800mA AC/DC Converter 608 487 4.17 Ta 
G ¥ 58DRTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 397.50/2,500 
BP5068A24-ND 24V, 600mA AC/DC Converte! 570 4.56 3.85 
BP5081A15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converte 14-SIP 632 5.06 4.27 LM3S8DTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 49° 37 
mane : ‘ ‘ : i LM358DTTR-ND. 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 397.50/2,500 
BP5085-15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converte! 8.00 6.40 5.40 
a LM358MXRCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! AQ eye 21S 
BP5220A-ND 5V, 1A DC/DC Converter 518 4.15 3.50 
BP5297A-ND 5V_0.5A DC/DC Converter. 5094.07 3.17 LM358MXRTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! 397.50/2,500 
BP5222A-ND 12V, 500mA DC/DC Converter -SIP 515 413 3.21 LM358WDTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW! PAS eco. 
BP5223-ND 5V, 150mA DC/DC Converte “SIP 243 1.95 1.52 LM358WDTTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator NEW!.. 397.50/2,500 
BP5232A25-ND 5V, 2A DC/DC Converter . 10-SIP 6.70 5.36 4.53 LM393DRCT-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator NEW! “SOIC A 312 
BP5232A33-ND 5V, 2A DC/DC Converter .. 10-SIP 6.70 5.36 4.53 LM393DRTR-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator NEW! “SOIC 335.00/2,500 
BP5234A33-ND 5V, 3A DC/DC Converter. T1-SIP 9.48 7.35. 6.20 LM393DTCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! -SOIC AL 31 .24 
BP5302A-ND -24V/, 30mA DC/DC Conv i 9-SIP 432 3.46 2.69 LM393DTTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! -SOIC 335.00/2,500 
BP5302XA-ND. -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs. LF-SIP 642 514 4.34 LM393MXRCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! -SOIC A 31 24 
BP5310A-ND 12V, PCMCIA/Flash Memory Power Suppl -SIP 5.82 4.66 3.93 LM393MXRTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! “SOIC 335.00/2,500 
BP5311XA-ND. 30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs... 6.98 5.59 4.72 LM393WDTCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW! -SOIC AL a 2 
BP5313A-ND 40V, 60mA DC/DC Converter for LCD: 6.70 5.36 453 LM393WDTTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator NEW!. 335.00/2,500 
BP5319-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs. 455 3.64 2.83 Memory 
BP5319X-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs. 455 3.64 2.83 5 = Te 7 7 
Baron | su aan nee #3 1% 9 | Beucoram | oieeas Sou aero News asian 
ae Hak Power ED Diver Const a on ioe e BR24CO1-DWETPCT-ND | {Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 56 4256 
H : . . . : BR24C01-DW6TPTR-ND | {Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 546.00/3,000 
BU2092F-£2CT-ND 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver. 135 1.13 90 BESTE HINGIEG TTDI {Kit 2G BUS Serial EEPROM MEE BR ee as 
BU2092F-E2TR-ND 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver. 1198.00/2,000 BR24C01-MINGTPTR-ND 7Kbit 20 BUS Serial EEPROM NE 755.00/2,500 
BUASO1G2-CT-ND Single 2-Input NOR Gate.. A eld ae BR24CO1-RDSETPCT-ND_ | {Kbit i2C BUS Serial EEPROM NEI 56 42) 56 
ee oe Swe Peat Non Gate. zn ee BROACO1-RDSBTPTR.ND | ‘Kbit 2C BUS Serial EEPROM NE 455,002,500 
nCTe| | . . . a “| it 12 ij 
BUASHYG2-TRND | Single 2-put NAND Gt 4g 200000, | rzacor-ADWeTPTRLND | Kut 2 BUS Sorl EEPROM NE * 4600/3,060" 
f i i ; ' BR24C01-RMNGTPCT-ND | 1Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEI 56 «4256 
BU4S66G2-TR-ND Single Analog Switc! 468.00/3,000 i F 
sussicactso | Se Som mers oi: ee oe 
BU4S584G2-TR-ND Single Schmitt Inverter 468.00/3,000 : ! : Q ; d 
' } BR24C01-WDS6TPTR-ND | 1Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 455.00/2,500 
BU4SU69G2-CT-ND Single Inverter . 48 3627 H ( z 
\ BR24C01-WDW6TPCT-ND | {Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 56 42 56 
BU4SU69G2-TR-ND Single Inverter . 468.00/3,000 
BU2050F-E2CT-ND Bit Serial In/Parallel Out Driver 155 1.24 93 BR24C01-WDW6TPTR-ND | 1Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 546.00/3,000 
BU2050F-E2TR-ND 8-Bit Serial In/Paralle! Out Driver 1985.00/2,500 sa eee LEO ton be Ae pale aay pe 56 pee a 
BU2090F-E2CT-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. hr) y d } eria 00/2, 
BU2090F-E2TR-ND 42-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1267.50/2,500 Bee ee eecuaogt gg) 2 Kbit °C BUS Serial EEPROM NEW! 56 A256 
BU2090FS-E2CT-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1179878 BR24C02-DS6TPTR-ND__| 2Kbit |2C BUS Serial EEPROM NEW!. 455.00/2,500 
BU2090FS-E2TR-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1267.50/2,500 BR24C02-DWETPCT-ND | 2Kbit 2C BUS Serial EEPROM NEW!. 56 «4256 
BU2092FV-E2CT-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 145 116 87 BR24C02-DWETPTR-ND | 2Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 546.00/3,000 
BU2092FV-E2TR-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1855.00/2,500 BR24C02-MNGTPCT-ND | 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEI 56 0 4256 
BU2098F-E2CT-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver 148 118 89 BR24C02-MNGTPTR-ND | 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 455.00/2,500 
BU2098F-E2TR-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver 1887.50/2,500 BR24C02-RDS6TPCT-ND_| 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW!. 56 4256 
BU2099FV-E2CT-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 135 113 90 BR24C02-RDS6TPTR-ND | 2Kbit 2C BUS Serial EEPROM NEW!. 455.00/2,500 
BU2099FV-E2TR-ND 12-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1462.50/2,500 BR24C02-RDW6TPCT-ND | 2Kbit I2C BUS Serial EPROM NEW! 54. A154 
BU2152FS-E2CT-ND 24-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 32-SSOP 2.33 1.86 1.40 BR24C02-RDWE6TPTR-ND | 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 528.00/3,000 
BU2152FS-E2TR-ND 24-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 32-SSOP 2418.00/2,000 BR24C02-RMNG6TPCT-ND | 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 56 «4256 
BU2505FV-E2CT-ND 10-Bit, 10-Channel D/A Converte 20-SSOP 2.57 2.06 1.60 BR24C02-RMNGTPTR-ND_| 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 455.00/2,500 
BU2505FV-E2TR-ND 10-Bit, 10-Channel D/A Converte 20-SSOP 3590.00/2,500 BR24C02-WDS6IPCT-ND | 2Kbit 120 BUS Serial EEPROM NE! 56 42 56 
BU2506FV-E2CT-ND 10-Bit, 8-Channel D/A Converter. 20-SSOP 2.33 1.86 1.40 BR24C02-WDS6TPTR-ND | 2Kbit 12C BUS Serial EEPROM NE! 455.00/2,500 
Buea ore ane etraine iA cares ed 5 aD. BR24C02-WDWG6TPCT-ND | 2Kbit I2¢ BUS Serial EEPROM NEI 56. A256 
507FV-E2CT- 10-Bit, 6-Channel D/A Converter. - : ; ; BR24C02-WDWG6TPTR-ND | 2Kbit I2¢ BUS Serial EEPROM NEI 546.00/3,000 
ss ean 10-Bit ae oh Garver elds 4 ee. BR24C02-WMIN6TPCT-ND | 2Kbit I2¢ BUS Serial EEPROM NEW!. 56 A256 
gael a eee nanne OFNEH SE i : : ; BR24C02-WMNGTPTR-ND | 2Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEI 455.00/2,500 
BU2508FV-E2TR-ND 10-Bit, 4-Channel D/A Converter. 14-SSOP 3150.00/2,500 BROACO4-DS6TPCT-ND | 4Kbit I2¢ BUS Serial EEPROM NE! A eA 
BU7839GVW-E2CT-ND Digital Input D Class Headphone Amplifier NEW! 24-SBGA 3.71 2.97 2.31 BR24C04-DS6TPTR-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
BU7839GVW-E2TR-ND Digital Input D Class Headphone Amplifier NEW! 24-SBGA 5197.50/2,500 BR24C04-DW6TPCT-ND | 4Kbit 120 BUS Serial EEPROM NEW! 64 48 64 
BU9437AKV-E2CT-ND USB Host Digital Audio Decoder NEW! 64-VQFP 14.11 12.75 11.31 BR24C04-DW6TPTR-ND | 4Kbit 120 BUS Serial EEPROM NE! 624.00/3,000 
SCE CSE So Cerna Decoder ANEW phat Sane oon ea BR24C04-MNETPCT-ND __| 4Kbit 2C BUS Serial EEPROM NEI 64 48~~SCGA 
seg men Overs : : : BR24C04-MIN6TPTR-ND | 4Kbit 2¢ BUS Serial EEPROM NEI 520.00/2,500 
BU9735K-E2CT-ND 18x4-Bit, 72 Segment LCD Drivel 32-0FP 2.99 240 1.87 BR24C04-RDS6TPCT-ND | 4Kbit 2c BUS Serial EEPROM NEI 64. 4836 
BU9735K-E2TR-ND 18x4-Bit, 72 Segment LCD Drive 32-QFP 2544.00/1,500 ti 7 it 12 i 
ROESOTCUECDGTNGIME Hall Eitest Switen Foci) BR24C04-RDS6TPTR-ND | 4Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
peu ! ; : : BR24C04-RDWGTPCT-ND Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 64 48 36 
Senna | neeeres Sah ee oes BR24C04-RDWGTPTR-ND | 4Kbit I2C BUS Serial EEPROM NE 624,078,000 
BUSOONOEUIELS RENE Hall Effect Switch see EBTOUISTOOG BR24C04-RMNGETPCT-ND | 4Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 64 48 36 
BTESONaCUIRESITENIGIMI Hall Etfoct Sitch Ag RS ea BR24C04-RMNGTPTR-ND | 4Kbit 2C BUS Serial EEPROM NEW!. 520.00/2,500 
sar aneerouie ; : : BR24C04-WDS6TPCT-ND | 4Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEI 64 48 36 
BU 
S2003GU SEAT RAND) Hall Effect Switch -NCSPSOL1 858.00/3,000 BR24C04-WDS6TPTR-ND_| 4Kbit I2C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
BU52004GUL-E2CT-ND —_| Hall Effect Switch .VCSP50L1 88 66 50 ss 
BUS2004GUL-E2TR-ND __| Halll Effect Switch VCSP50L4 858.00/3,000 BR24C04-WDW6TPCT-ND | 4Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEI 64 48 36 
BUS201HEV-CT-ND Hall Efect Switch S-HVSOF 644836 BR24C04-WDW6ETPTR-ND | 4Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 624.00/3,000 
BUS201/HFV-TR-ND Hall Effect Switch S-HVSOF _-624.00/3,000 BR24C04-WMNGTPCT-ND | 4Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 64 48 36 
“cr H _ ae BR24C04-WMNGTPTR-ND | 4Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
BU52012HFV-CT-ND Hall Effect Switch S-HVSOF 64 48 36 He l 
BU52012HFV-TR-ND Hall Effect Switch 624.00/3,000 BR24C08-DS6TPCT-ND _| 8Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 64 48 36 
BU52013HFV-CT-ND Hall Effect Switch 64 48 = 36 BR24C08-DS6TPTR-ND 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
“TRA i BR24C08-DW6TPCT-ND _| Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 64 48 36 
SES ere ee Camm Cl Etect Switch Pee a BR24C08-DW6TPTR-ND | BKbit I2C BUS Serial EEPROM NE" 624,00/3,000 
BU52014HEV-TR-ND Hall Effect Switch ” 936.00/3,000 BR24C08-MNGTPCT-ND | 8Kbit 126 BUS Serial EEPROM NE 64 48 36 
BU52015GUL-E2CT-ND | Halll Effect Switch 420 100 80 BR24C08-MNG6TPTR-ND _| 8Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
BU52015GUL-E2TR-ND _ | Hall Effect Switch 1560.00/3,000 BR24C08-RDS6TPCT-ND | 8Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 64 «48 36 
BU52021HFV-CT-ND Hall Effect Switch 64 48. +36 BR24C08-RDS6TPTR-ND 8Kbit !2C BUS Serial EEPROM NE! 520.00/2,500 
BU52021HFV-TR-ND Hall Effect Switch 624.00/3,000 BR24C08-RDW6TPCT-ND 8Kbit l2C BUS Serial EEPROM NE! 64 48 = 36 
BU52025G-CT-ND S and N Pole Detection Hall Effect Switc 92 69 52 BR24C08-RDWETPTR-ND | 8Kbit 2C BUS Serial EEPROM NEI 624.00/3,000 
BU52025G-TR-ND S and N Pole Detection Hall Effect Switc 897.00/3,000 BR24C08-RMNG6TPCT-ND_| 8Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW!. 64 4836 
BU52040HFV-CT-ND Bipolar Latch Type Hall Effect IC 1.29 1.08 _.86 (Continued) 
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i Digi-Key Price Each 
ROHM) semiconouctor ROH STCoTE IST nani (Continued) Part No. Description Pky. 1 25 100 
Digi-Key Price Eachse Sea ea 2Kx8-Bit Serial EEPROM. F 942.50/2,500 
Part Nee Description Phy. 01 25100 SL160FVT-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 937862 
SROICUSTRUNIETETRTION] avi 2G AUS Serlal EEPROM NEWT TT BR25L160FVT-WE2TR-ND | 2kx8-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 1209.00/3,000 
BR24C08-WDSGTPCT-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 64 48 See ee IMM acon o cictpron ta aop Cae cage 
} f BR25L320FJ-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM... 1202.50/2,500 
BR24C08-WDSGTPTR-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 520.00/2,500 pean 
i i fa " BR25L640FJ-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM. 141 118 94 
BR24C08-WDWE6TPCT-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 64 483 Heel 
BR24C08-WDWETPTR-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 624.00/3,000 Bios edb varee laaucmg| 6Kx8-Bit Serial EEPROM. Nez TE SO2 O00 
5 7 ; ; . : BR34LO2FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM C&S) 
BR24C08-WMNGTPCT-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! BSOIC 64-48 S88 BEETS A UIES SIFT oseyp-Ait Serial EEPROM CeNERAERT 
BR24C08-WMN6TPTR-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 8-SOIC 520.00/2,500 : sbxd-ai Sara p00/2,5 
BR24C16-DS6TPCT-ND —_| 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 8TSSOP 7254 At BRO3C86-WMNGTPCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM ORES (AS 
BR24C16-DS6TPTR-ND —_| 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 8-TSSOP 585.00/2,500 BR93C86-WMNGTPTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 617.50/2,500 
BR24C16-DWETPCT-ND _ | 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 76 57 48 BR93L46-W-ND 64x16-Bit Serial EEPROM a 
BR24C16-DWETPTR-ND | 16Kbit [2C BUS Serial EEPROM NEW! 741.00/3,000 BROSL46F-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24C16-MNGTPCT-ND | 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 8SOIG 6.7254 BROSL4GF-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24C16-MNGTPTR-ND | 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 8-SOIC 585.00/2,500 BROSL46FJ-WE2CT-ND _| 64x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24C16-RDSGTPCT-ND | 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 8TSSOP 7254 BROSL46FJ-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24C16-RDS6TPTR-ND_| 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 585.00/2,500 BR93L46FV-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24C16-RDWETPCT-ND | 16Kbit 2C BUS Serial EEPROM NEW. 72 54 A BROSL4GFV-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24C16-RDW6TPTR-ND | 16Kbit |2C BUS Serial EEPROM NEW! 8-TSSOP 702.00/3,000 BR93L46RF-WE2CT-ND 64x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24C16-RMN6TPCT-ND. 16Kbit 120 BUS Serial EEPROM NEW! 8-SOIC nie 54 AL BR93L46RF-WE2TR-ND 64x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24C16-RMNGTPTR-ND | 16Kbit |2C BUS Serial EEPROM NEW! 8-SOIC 585.00/2,500 BRO3L46RF-WEOCT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM mm aa 
BR24C16-WDSGTPCT-ND_| 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 72 54 A Hehe 
: : BROSL46RFJ-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24C16-WDSGTPTR-ND | 16Kbit [2C BUS Serial EEPROM NEW! 585.00/2,500 BROSL46RFV-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM a) aa 
BR24C16-WDWG6TPCT-ND | 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 8TSSOP 7254 BROT CHRONUESTERNTM| G4x16-BIt Serial EEPROM >” 500.00/2.600 
BR24C16-WDW6TPTR-ND | 16Kbit !2C BUS Serial EEPROM NEW! 8-TSSOP 702.00/3,000 BRS ERAGE G4x16-Bit Serial EEPROM a a 
BR24C16-WMNGTPCT-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! BSOIG 72 54 At pL SBIOete ! d d 
BR24C16-WMNGTPTR-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM NEW! 585.00/2,500 BROSL4GRFVM-WTR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 624.00/3,000 
BR24C32-WMNGTPCT-ND | 32Kbit I2C BUS Serial EEPROM... ‘87. 73.~—COS BR93L56-W-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 88 6650 
BR24C32-WMN6TPTR-ND | 32Kbit I2C BUS Serial EEPROM 942.50/2,500 BR9SL56F-WE2CT-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48 86 
BR24L01A-W-ND 128x8-Bit Serial EEPROM 80 60 45 BR93L56F-WE2TR-ND. 128x16-Bit Serial EEPROM §20.00/2,500 
BR24L01AF-WE2CT-ND 428x8-Bit Serial EEPROM 55 44° 33 BR93L56FV-WE2CT-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48.36 
BR24LO1AF-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 372.50/2,500 BROSL5SGFV-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24LO1AFJ-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 32 39 ~«30 BROSLSGRF-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24LO1AFJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 422.50/2,500 BROSLS6RF-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24LO1AFV-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 48.367 BROSLS6RFVM-WCT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 «48 «36 
BR24LO1AFV-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 390.00/2,500 BROSLS6RFVM-WTR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM... 624.00/3,000 
BR24LO1AFVM-WCT-ND__ | 128x8-Bit Serial EEPROM (52 sONNnd BROL66-W-ND 256x16-Bit Serial EEPROM. 7563 50 
BR24LO1AFVM-WTR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 507.00/3,000 BR93L66F-WE2CT-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 80 60 .45 
BR24L02-W-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 80 6045 BROSL6GF-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
scien Sees aaron oo Bee Oe 
BR24L02FJ-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 5239 30 BH “SOR VaWE2 Tan Da 256x16- Bit Sorta! EEPROM 50,002,508 
Posen BROSLGGRFVM-WCT-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 80 60 45 
BR24LO2FJ-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 422.50/2,500 ete 
BHOT IGEN SG ANDI osGx8-Bit Serial EEPROM aj an ae BROSLGGRFVM-WTR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 780.00/3,000 
BR24LO2FV-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM ~~ 372.50/2,500 Bee Loy NO ‘in ae ae ae 3S ee ee 
BR24L02FVM-WCT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 52 39 ~=—.30 z ‘ f ” : : ‘ 
RROR TNS ATAU ARID 68-bit Serial EEPROM 507,00/3,000 BROSL76F-WE2TR-ND _| 512x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
BR24L04-W-ND 512x8-Bit Serial EEPROM ma) BROSL76RF-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 72 54 Al 
BR24L04F-WE2CT-ND 512x8-Bit Serial EEPROM 72 54 AL BR93L76RF-WE2TR-ND 512x16-Bit Serial EEPROM... 585.00/2,500 
BR24LO4E-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 BROSL76RFJ-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM... 88 66 50 
BR24LO4FJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 72 54° A BROSL76RFJ-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 745.00/2,500 
BR24LO4FJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 BROSL76RFV-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 88 66 50 
BR24LO4FV-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 72 54 A BROSL76RFV-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 715.00/2,500 
BR24LO4FV-WE2TR-ND — | 512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 BROSL76RFVJ-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 96 72 54 
BR24LO4FVM-WCT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 72. 54 BROSL76RFVJ-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 780.00/2,500 
BR24L04FVM-WTR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 702.00/3,000 BR9SL76RFVM-WCT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 88 66 50 
a 7 a Serta eau 2 £ = BROSL76RFVM-WTR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM... 858.00/3,000 
5 . re ee : : é ‘ BROSL76RFVT-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM... .B8-TSSOP 96.72 
SECU TEE NO decor cone! EEPROM. Er caee BR93L76RFVT-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 936.00/3,000 
BR24LO8FJ-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 585.00/2,500 cen (ap qeee eee bs 
BR24LO8FV-WE2CT-ND _| 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 72 54 A wget : : Q 
BR24LO8FV-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 585.00/2,500 Boi aii oe 1X0 Serial EEPROM Ee 
BR24LOSFVM-WCT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 2 5A A Be eae cat Bagg 1 Kx16-Bit Serial EEPROM OG 2 nod 
BROALOSFVM-WTR-ND | {Kx@-Bit Serial EEPROM. 70200/3,000 BROGLBGRF-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 780.00/2,500 
BR24L16FJ-WE2CT-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM. iG4neiGgn ands) BROSL86RFJ-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 96 72 54 
BR24L16FJ-WE2TR-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 682.50/2,500 BROSLB6RFJ-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 780.00/2,500 
BROAL16-W-ND 9Kx8-Bit Serial EEPROM. 78 6552 BROSLB6RFV-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 75 63 50 
BR24L16F-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 84 6348 BROSL8GRFV-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 812.50/2,500 
BR24L16F-WE2TR-ND —_| 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 682.50/2,500 BROSLBG6RFVJ-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 81 68 «54 
BR24L16FV-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 84 «638 BRO3LB6RFVJ-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 877.50/2,500 
BR24L16FV-WE2TR-ND _ | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 682.50/2,500 BROSL86RFVM-WCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 75 63 50 
BROALT6FVM-WCT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 34. «63S BROSL6RFVM-WTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 975.00/3,000 
BR24L16FVM-WTR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 819.00/3,000 BRO3L86RFVT-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM “B8-TSSOP. 81.684 
SA ate MESSI ND acon Bale eer OM eae ee aoe BROSL8GRFVT-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM .B8-TSSOP 1053.00/3,000 
F 4 -Bit Seri . 00/2, BR95010-WMNGTPCT-ND | SPI BUS Serial EEPROM 2A 
BR24L32-W-ND 4kx8-Bit Serial EEPROM. 1441.20.96 BR95010-WMNGTPTR-ND | SPI BUS Serial EEPROM 585.00/2,500 
BR24L32F-WE2CT-ND AKx8-Bit Serial EEPROM. 1.02 85 68 BR95080-WMN6TPCT-ND | SPI BUS Serial EEPROM 92 69 52 
SECS TEAST dee ot coal EEPROM. gauge eee BR95080-WMNGTPTR-ND | SPI BUS Serial EEPROM 747.50/2,500 
i a  Bieoae 4 ; : ‘ BR95320-WMNG6TPCT-ND | SPI BUS Serial EEPROM 96 80 64 
BR24L32FV-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM. 1105.00/2,500 : 
BR24L64-W-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM. HLA7inoa moe BR95320-WMNGTPTR-ND | SPI BUS Serial EEPROM... 1040.00/2,500 
BROALG4F-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM. 132s ONES : 7 5 
BR24L64F-WE2TR-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM. 1430.00/2,500 ernationa CONTROL / POWER 
Seeinio, ees oa aroh “asic | Kill sue ELSE CLL 
BR25LO10FVJ-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 88 66 50 platkey ae er arcana 
BR25SLO1OFVJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 715.00/2,500 LLB: escription 2 a. 
BR25L010FVT-WE2CT-ND 128x8-Bit Serial EEPROM 88 8666 50 Driver ICs 
BR25LO10FVT-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 858.00/3,000 F i 7 
BROSLO2OFJ-WE2CT.ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 9 69 52 Henley At) 20A, Full Function Sync, Buck Power Block 256-BGA 26.68 22.02 18.68 
4 F IP1201-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 
BR25LO20FJ-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 747.50/2,500 Power Block 198-BGA 20.10 16.08 13.07 
2) Been BETO, aaidinsat | ‘(tebeno kD Ou lfc aS vee 
p 4 y a 00/2, Power Block i 198-BGA 20.10 16.08 13.07 
BR25L020EVT-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM TSSOP 96 72 5A aT re 
BR25LO20FVT-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 936.00/3,000 Mn eee oxo2.amm Bea [etic 
HS OEE ARLE 512x8-B Serial EEPROM SO ee 1P2002-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block........144-BGA 16.25 12.00 11.03 
BR25LO40FJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 682.50/2,500 EanER ERD aOke 4 mt 
ii | Bit Cari ie 1 , Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Bloc! 144-BGA 17.42 13.55 11.23 
BR25LO40FVJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM BB/-TSSOP 8463 Cane TOA Bene Bick Miltibhce OsHniaAIGA 
BR25LO40FVJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 682.50/2,500 BOSE UCR MUNI DNES PHI 
BR25LO40FVT-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 8-TSSOP 8463 Power Block... so Sxt1x2.2mmLGA 17.49 12.72 11.13 
BR25LO40FVT-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM '8-TSSOP 819.00/3,000 IP2003ACT-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA 
BR25LO80FJ-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. B68 Power Block... 9x11x2.2mm LGA 17.89 12.72 11.53 
BR25LO80FJ-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 877.50/2,500 IP2003ATR-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA 
BR25LO80FVT-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 87 7358 Power Block : 9x11x2.2mm LGA 10335.00/1 ,000 
BR25LO80FVT-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 1131.00/3,000 1R1176-ND 5V, 4A, Synchronous Recti 20-PDip 7.63 5.24 4.58 
BR25L160FJ-WE2CT-ND _| 2Kx8-Bit Serial EEPROM. oy Bs * ROHS Compliant (Continued) 
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CONTROL / POWER INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Tear Rectifier 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
IR1166STRPBFCT-ND | SmartRectifier™ Controller* .. B12 iis3 “ale7 IR3081AMPBF-ND — | XPHASE™ VR10.0 Controller* 3.77 2.47 2.20 
IR1167ASPBF-ND SmartRectifier™ Controller* 3.90 2.41 2.08 1R3081AMPBFCT-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 411 254 2.20 
IR1167BSPBF-ND SmartRectifier™ Controller* .. 3.90 2.41 2.08 1R3081AMPBFTR-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 5550.00/3,000 
1R2010PBF-ND High and Low Side Driver* 450 3.00 2.63 1R3081M-ND XPHASE™ VR10.0 Controller.... 3.90 253 224 
IR2085S-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive! 3.99 2.61 2.30 1R3082AMPBF-ND 9.6V AMD XPHASE™ Controller 3.84 237 2.05 
IR2085SPBFCT-ND _ | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 435 2.69 2.32 1R3082AMTRPBFCT-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller* 3.84. 237 2.05 
IR2085SRBETR-ND) | Setf-Oscillating Hatf-Bridge IR3082AMTRPBFTR-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller*.... 5184.00/3,000 
ee ieee tin nae Bae P Be erie 1R3087M-ND XPHASE™ with OPTI-PHASE™, OVP, and Over 
: ide Driver® . : : : T ture Detect 282 1.65 1.46 
IEA OISEEEETSNEME| High and Low Side Driver® . UE ee iR3094MPaFCT-ND_|3-Phase PWM Contra for Bont of Load 7.02 4103.75 
Bees High and Low MOS Driver... 333 266 2.05 | “IRgqg4MPBFTR-ND |3-Phase PWM Controller for Point of Load* 9126.00/3,000 
IR2TOSEBESND) High and Low MOS Driver* 328) 188) 1165 1R3101-ND 1.6A, 500V Half-Bridge FredFET Driver. 625 4.13 3.75 
seis High and Low MOS Driver OO coat oo 1R3103-ND 0.75A, 500V Gate Driver with Half-Bridge FredFET Driver 5.54 3.95 3.41 
IR2103SPBFCT-ND | High and Low MOS Driver* 3.06 189 1.64 Ru EREND aw sla Driver bem lg) ai 
IR2103SPBFTR-ND | High and Low MOS Driver* 2737.50/2,500 Te TeSEEG TNE Low Side Driver® Bae 40. Gs 
IR2104PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.29 188 1.65 IREAS SCREEN Low Stile Driver® 3007 507-500 
IR2104SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 3.06 189 1.64 Rca lau sidabihen.. ama alga ict 
IR2104SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 2617.50/2,500 ‘ OW eee Iver: 3 : : 
IR2106PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.21 198 1.72 reece sae ne a rial Be ae hae 
IR2106SPBFCT-ND _| High and Low Side Driver* . 3.21 198 1.72 i 0 ie : : : 
IR2106SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 3612.50/2,500 IReTDCE REND High and Low Side Driver* es) 20s 
1R2108PBF-ND High and Low Side Driver* . 327 2.02 1.75 1R21064S-ND High and Low Side Driver... 3.30 2.04 1.76 
IR2108SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 333 206 178 IR21064SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 339 210 1.81 
IR2108SPBFTR-ND _ | High and Low Side Driver* . 3746.25/2,500 IR21064SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 3815.00/2,500 
IR2109PBF-ND Half-Bridge Driver* .. 315 1.95 1.68 1R21084PBF-ND High and Low Side Driver* 3.45 213 1.84 
IR2109SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver 3.21 1.98 1.72 IR21OBAS ND High and Low Side Drive is aK) ley 
IR2109SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver 2657.50/2,500 1R21084SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* SS ein 88) 
1R2110-1PBF-ND High and Low Side Driver* . 5.70 352 3.04 1R21084SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 3948.75/2,500 
IR2110-2PBF-ND High and Low Side Driver* . yay RI EEA 1R21094-ND Half-Bridge Driver........ Bee Pll ards 
IR2110PBF-ND High and Low Side Driver* . AQ?) 2.672.311 1R21271SPBFCT-ND | 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver Gey BE ne) 
IR2110SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 456 282 2.44 1R21271SPBFTR-ND | 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver* .. 3545.00/2,500 
IR2110SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 2030.00/1,000 1R21362JPBFCT-ND |3-Phase Bridge Driver*. 788 552 473 
IR2111-ND Half-Bridge Driver. 318 197 1.70 IR21362JPBFTR-ND |3-Phase Bridge Driver*. 2205.00/500 
IR2111SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver 3.39 2.10 1.81 1R21362SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* .. 675 4.73 4.05 
IR2111STR-ND Half-Bridge Driver. 3813.75/2,500 1R21362SPBFTR-ND |3-Phase Bridge Driver*. 3645.00/1,000 
IR2112-1PBF-ND | High and Low Side Driver* . 429° 265 2.29 IR21368PBF-ND 3-Phase Bridge Driver* .. 655 459 3.93 
IR2112-2PBF-ND High and Low Side Driver* . 480 2.96 2.56 1R21531S-ND Half-Bridge Driver.. 977 158 1.39 
IR2112STR-ND High and Low Side Driver 1764.00/1,000 IR21531SPBFCT-ND_|Half-Bridge Driver* 284 162 1.42 
IR2112SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 3.78 2.34 2.02 1R21531SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 2295.00/2,500 
IR2112SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 1610.00/1,000 1R21571PBF-ND Ballast Control*. 456 282 2.44 
IR2113-1PBF-ND High and Low Side Driver* . 5.40 3.33 2.88 1R21571SPBF-ND Ballast Control*. 471 291 252 
Desa ees neh aut re eee Bis : 358 aa ae 1R21592SPBF-ND | Dimming Ballast Control* .. 613 3.91 3.57 
A igh and Low Side Driver® . : : : 1R21593-ND Dimming Ballast Control 5.89 3.71 3.45 
IR2113SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 2050.00/1,000 u eee pers 
IRO117PBF-ND Single-Ch 1 Driver® BDIP 3.08 176 154 1R21593S-ND Dimming Ballast Control 6.02 3.80 3.53 
7PBF- ingle-Channel Driver* MEW! i . 1616 IR21814PBF-ND | 600V, 1.7A High and Low Side Driver* 3.90 241 2.08 
RETIRED an eee pier ooo 5 Pa 1R21814S-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver... 4.05 2.50 2.16 
IR2117SPBFTR-ND | Single-Channel Driver* 2975.00/2,500 eee EIR) G00V, 1.74 High and Low Side Driver’ aa at eae 
1R2118-ND High Side Driver 3.08 1.76 1.54 nreaier ann gS AGS OR 
IR2118S-ND High Side Driver 3.08 176 1.54 RO aeveaaeaeD Tghh DE Ben 
IR2118SPBFCT-ND | High Side Driver* 315 180 158 ‘ ; nals : Ae 
eer ier : ; : 1R21834SPBFTR-ND_ | 60OV, Half-Bridge Driver* . 4625.00/2,500 
IR2118SPBFTR-ND | High Side Driver*. 2975.00/2,500 = 
1R2121PBF-ND Current Limiting Low Side Driver 7.05 412 3.76 eae eet ace re Meta ne integrated Pawer, Module for Module Cone 
1R2122-ND High Side Driver... aa 5.70 352 3.04 : : : 
1R2125-ND Ghicteat Limiting Single-Channel Drive 7.05 412 3.76 IRAMS10UP60B-ND igre fred N rides Integrated Power Module for woduie MAGOEeeen 
1R2125S-ND Current Limiting Single-Channel Driver... 720 420 3.84 Bollance Motor. Prve Oduie : : 
1R2127-ND Current Sensing Single-Channel Drivel 321 1.98 1.72 IRAMX16UP60A-ND 600V, 1 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for 
1R2127S-ND Current Sensing Single-Channel Drive 3.21 1.98 1.72 Appliance Motor Drive.. Module BoIOR25SOR22a19 
1IR2127SPBFCT-ND | Current Sensing Single-Channel Driver* ere eas) IRS2001PBF-ND High and Low Side Driver* Ae) Es Eh 
IR2128PBF-ND High Side Driver*..... 8-Dip 3.21 1.98 1.72 IRS2001STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 2.28 1.30 1.14 
1R2130JPBF-ND 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 12.38 7.92 7.43 IRS2003PBF-ND Half-Bridge Driver* 221 1.26 1.11 
1R2132S-ND 3-Phase Bridge Drive 8-SOIG 12.25 7.84 7.35 IRS2003STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 2.28 1.30 1.14 
IR2132SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8-SOIG 11.25 8.00 7.25 IRS2003STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 2275.00/2,500 
IR2132SPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8-SOIC 5744.25/1,000 IRS2004PBF-ND Half-Bridge Driver* PER eaenlale 
IR2133JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 11.81 840 7.62 IRS2004STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 2.28 1.30 1.14 
IR2133JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 3543.75/500 IRS2004STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 2275.00/2,500 
IR2135-ND 3-Phase Bridge Drive 28-Dip 12.25 7.84 7.35 IRS2101PBF-ND High and Low Side Driver* 3.29 188 1.65 
IR2135J-ND 3-Phase Bridge Drive PLCC 11.70 8.32 7.54 IRS2101SPBF-ND _| High and Low Side Driver* 3.00 1.85 1.60 
IR2135SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver 8-SOIG 11.25 8.00 7.25 1RS2101STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 3.06 1.89 1.64 
IR2135SPBFTR-ND__| 3-Phase Bridge Driver* 6500.00/1,000 1RS2103PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.29 1.88 1.65 
IR2136JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 7.88 552 4.73 1RS2103SPBF-ND Half-Bridge Driver* 3.00 1.85 1.60 
IR2136S-ND 3-Phase Bridge Drive 6.55 4.59 3.93 1RS2103STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 3.06 1.89 1.64 
eee sits ae i aes ave IRS2103STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 3442.50/2,500 
- -Phase Bridge Driver i i 7 Bri ivar® 
IR2153SPBFCT-ND _| Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 414 256 2.21 es eaeceees ete pe oe nee ve 
rerecat4o fe aan Sl ee | a a iasee ee Ce 
: i , : 5 : 1RS2104STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 3442.50/2,500 
IR2175SPBFTR-ND | Linear Current Sensing IC* . 8450.00/2,500 eae High Sed \aa sie Driver* 315 4 ou ; 1.68 
IR2181PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.60 2.22 1.92 - ae : - : 
IR2181S-ND High and Low Side Driver 375 232 200 IRS2106SPBF-ND High and Low Side Driver* 3.15 1.95 1.68 
: a - - - IRS2106STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 321 198 1.72 
IR2181SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 3.81 2.35 2.04 IRS2106STRPBFTR-ND | Hi i je eee 
; ‘ 3 - igh and Low Side Driver’ 3611.25/2,500 
IR2181SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4287.50/2,500 tees 
1R2182-ND High and Low Side Driver 338. 270 2.03 IRS2108PBF-ND Half-Bridge Driver’ 2h 2025 175) 
R0183PBF-ND Halt-Bridge Driver* 360 222 192 IRS2108SPBF-ND _| Half-Bridge Driver* 3.27 2.02 1.75 
IR2183SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 381 235 204 IRS2108STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 3.33 206 178 
; 5 IRS2108STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 3747.50/2,500 
IR2183SPBFTR-ND | Half-Bridge D 4287.50/2,500 , 
ERY SeeAD High and Low Side Driver® tea IRS2110PBF-ND —_| High and Low Side Driver* 432 267 231 
1R2233J-ND 3-Phase Bridge Driver... PLCC 21.50 16.13 15.05 PS STPOSE TNC a ‘igh and Low Side Driver ® 450 278 2.40 
IR2233JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* A-PLCC 21.60 16.20 15.12 IRS2110STRPBFCT-NO | High and Low Side Driver 456 2.82 2.44 
IR2233JPBFTR-ND _ | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 7020.00/500 IRS2110STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2128.00/1,000 
1R2235J-ND 3-Phase Bridge Driver. 24.00 18.00 16.80 IRS2111PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.18 1.97 1.70 
IR2235JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 24.30 18.23 17.01 IRS2111SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 3.33 2.06 1.78 
IR2235JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 7897.50/500 IRS2111STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 3.39 2.10 1.81 
1R2301PBF-ND High and Low Side Driver* . -Dip 3.00 1.85 1.60 IRS2112PBF-ND High and Low Side Driver’ 3.72 2.30 1.99 
1R2301S-ND High and Low Side Driver 3.06 189 1.67 1RS2113PBF-ND High and Low Side Driver* 483 2.98 258 
IR2301SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 318 197 1.70 IRS2113SPBF-ND | High and Low Side Driver* 498 3.08 2.66 
1R2302PBF-ND Half-Bridge Driver*..... 3.00 1.85 1.60 IRS2113STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 5.07 343 271 
IR2520DPBF-ND Adaptive Ballast Control IC* 298 170 1.49 IRS2113STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2366.00/1,000 
IR3080MPBFCT-ND  XPHASE™ VRD10 Controller* 4.05 2.50 2.16 IRS2117PBF-ND Single Channel Driver 3.08 1.76 1.54 
IR3080MPBFTR-ND_|XPHASE™ VRD10 Controller*.... 5469.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Rectifier NG CONTROLLERS 
Price Each Digi-Key Price Each 
Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
IRS2117SPBF-ND —_| Single Channel Driver* 3.08 1.76 1.54 1R2167S-ND PFC Ballast Control IC... 6.83 4.61 4.16 
IRS2118PBF-ND Single Channel Driver* 3.08 1.76 1.54 1R21592S-ND Dimming Ballast Control IC 16-SOIC 569 3.84 3.46 
IRS2118SPBF-ND Single Channel Driver* 3.08 1.76 1.54 IR3088AMTRPBFCT-ND | XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect 20L-MLPQ 4.05 250 2.16 
IRS2181PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.60 2.22 1.92 IR3088AMTRPBFTR-ND) XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect 20L-MLPQ 5469.00/3,000 
IRS2181STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 3.81 2.35 2.04 IR3621FCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller -28-TSSOP 4.35 2.69 2.32 
IRS2181STRPBFIR-ND | High and Low Side Driver* . 4287.50/2,500 IR3621FTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controlle! .28-TSSOP 4895.00/2,500 
IRS2183PBF-ND 3.60 2.22 1.92 1R3621MCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controle 2-MLPQ 4.35 2.69 2.32 
7 IR3621MTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controlle! 2-MLPQ 5874.00/3,000 
SALES) GG Bee atv IR3624MPBFCT-ND | High Frequency Synchronous PWM Buck Controller* O-MLPD 2.31 1.32 1.16 
IRS2 18S TREBETB:ND) 286 25/2500 IR3637SPBF-ND 1% Accurate Synchronous PWM Controller* 8-SOIC 1.97 1.16 99 
IRS2186PBF-ND High and Low Side Driver* . 4.20 2.59 2.24 7 . - - “ 
1RS2136STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 4.26263 2.28 IR3637STRPBFCT-ND | 1% Accurate Synchronous PWM Controller “SOIC 2.03 1.16 1.02 
gn an s IR5001SCT-ND Universal Active OR-ing Controller 259 148 1.30 
1RS2304PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 3.12 1.78 1.56 IR5001STR-ND Universal Active OR-ing Controller 2590.00/2,500 
IRS2304SPBF-ND | Half-Bridge Driver* ... 3.42 1.78 1.56 IRU431LCL5CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator. 1144 55.46 
IRS2308PBF-ND Half-Bridge Driver* .. 3.12 1.93 1.67 IRU1010CD-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator... AL2G teed 2a 1100) 
IRS2308SPBF-ND _| Half-Bridge Driver* 3.12 1.93 1.67 IRU1010CP-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulato i72mee OST T.G) 
IRS2453DPBF-ND Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 4.20 2.59 2.24 IRU1010CS-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulato! 1.24 169257, 
IRS2453DSPBF-ND | Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 420 259 2.24 IRU1010-18CP-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator (172505 me7s 
IRS2453DSTRPBFCT-ND| Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 426 2.63 2.28 IRU1010-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator 124 69 57 
IRS2541PBF-ND 600V, LED Buck Regulator* 3412 178 1.56 IRU1010-25CP-ND __| 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator ie 95  .78 
IRS2541STRPBECT-ND | 600V, LED Buck Regulator* 319 1.82 1.60 IRU1010-25CS-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 1.24 697 
RSS HPRTAO| OED Rate rene | RECA. | outers TB UT 
IRS20955SPBF-ND Protected Digital Audio Driver* 6.00 3.50 3.00 IRU1050CD-ND 5.0A, Adjustable Regulator ‘90 ‘81 ‘72 
IRS21064SPBF-ND | High and Low Side Driver* . 3.33 2.06 1.78 IRU1050CM-ND. 5.0A, Adjustable Regulator Ae 470 138 
IRS21064PBF-ND | High and Low Side Driver* .. 3.33 2.06 1.78 TRU1050CP-ND 5.0A, Adjustable Regulator 1.28 1.45 1.02 
IRS21064STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* . 3.39 210 1.81 IRU1050CT-ND 5.0A, Adjustable Regulator 1.78 159 1.43 
IRS21084PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 3.45 213 1.84 IRU1050-33CP-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator 28) Ab) 5 297) 
IRS21084SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 3.45 213 1.84 IRU1050-33CT-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator wey aie beY! 
1RS21084STRPBFCT-ND| 3.51 2417 1.88 IRU1075CM-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulato 248 2.23 1.99 
1RS21084STRPBFTR-ND| 3950.00/2,500 IRU1075CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulato 0-263 720.00/750 
IRS21531DPBF-ND _| Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 287 1.64 1.44 He free Ane ie Popout Rea - ver Hes aot are one 
“Oscillati Bri juar® | mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator.................... - x : { 
reece ae en Tein ane cae na a aed IRU1117-18CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulator ltraThin-Pak 172 93 78 
IRS21814SPBF-ND | High and tan sida riven 4.05 250 a5 16 IRU1117-25CD-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulator..............0-+ TO-252 2.01 1.06 93 
IRS21814STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* . 441 254 2.20 Cee Te ee oo erate A Sy aeaulator ee 
IRS21814STRPBFTR-ND| High and Low Side Driver* . 4625.00/2,500 _ Ghent ; apa 
z IRU1160CPTR-ND 6.0A, Adjustable Regulator... 2772.00/2,000 
IRS21834SPBF-ND | Half-Bridge Driver* ... 405 250 2.16 IRU1175CMCT-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. 3.50 2.63 2.05 
IRS21834STRPBFCT-ND) Half-Bridge Driver* 411 2.54 2.20 IRU1175CMTR-ND__| 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. 1269.11/750 
IRS21834STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver* ... 4625.00/2,500 IRU1207-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulator... 1.38 1.24 1.02 
IRS21844SPBF-ND | Half-Bridge Driver* ... 4.05 250 2.16 IRU3007CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with 
1RS21844STRPBFCT-ND) Half-Bridge Driver* 411 2.54 2.20 Dual LDO Controller... 28-SOIC(W) 6.48 5.77 4.80 
1RS21851STRPBFCT-ND| Single High Side Driver* . 3.87. 239 207 IRU3011CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controle! 0-SOIC(W) 460 410 3.41 
IRS21864PBF-ND | High and Low Side Driver® . 498 3.08 2.66 IRU3018CW-ND =n Programm sy Syne. Buck Controller with 
IRS21864STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* . 5.04 3.11 269 ual LDO Controller... 24-SOIG(W) TRGOERO SI ESO0 
IRS21864STRPBFTR-ND| High and Low Side Driver* . 5670.00/2,500 IRU3033CS-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller 8-SOIC(N) 2.20 1.96 1.63 
IRSF3031-ND Low Side Driver 413° 330. 2.54 IRU3033CSTR-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller SOIC(N) 3150.00/2,500 
IRU3034CS-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protectio “SOIC 460 410 3.41 
1PS1041LPBF-ND Single Channel Intelligent Power Low Side Switch 210 1.20 1.05 IRU3034CSTR-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protectio! SOIC 3150.00/2,500 
IPS1042GPBF-ND Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* . 3.05 1.74 1.53 IRU3037ACF-ND Synchronous PWM Controller 3:19) 1827160 
1PS1051LPBF-ND Single Channel Intelligent Power Low Side Switch 1.79 102 90 1RU3037CFTR-ND Synchronous PWM Controller 3185.00/2,500 
1PS1052GPBF-ND Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* . 2.63 150 1.32 IRU3037CS-ND Synchronous PWM Controlle 2.30 1.56 1.22 
‘ A 1RU3037CSPBFCT-ND | Synchronous PWM Controller* PUTT asatey bets) 
: Switching ICs IRU3037CSPBETR-ND | Synchronous PWM Controller* -SOIC 2765.00/2,500 
IPS2041LPBF-ND | Intelligent Power Low Side Switch* 256 146 1.28 IRU3038CF-ND Synchronous PWM Controller... (14-TSSOP 2.28 1.32 1.13 
IPS6011PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 5.97 3.69 3.19 IRU3038CS-ND Synchronous PWM Controle 14-S0IC 1.96 1.13 96 
IPS6011RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 5.37 3.32 2.87 IRU3038CSTR-ND | Synchronous PWM Controlle 14-SOIC 2415.00/2,500 
IPS6011SPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 5.88 3.63 3.14 IRU3046CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controlle .24-TSSOP 3.57 2.38 2.03 
|PS6021PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 411 2.54 2.20 IRU3047CWCT-ND | Dual Synchronous PWM Controle 20-SOIC 3.27 218 1.86 
1PS6021RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 354 219 1.89 IRU3047CWTR-ND__| Dual Synchronous PWM Controlle: 20-SOIC 1526.00/1,000 
IPS6021SPBF-ND —_| Intelligent Power High Side Switch* 4.05 250 2.16 PEC END pul eynchonods EWN contol oe TSS OE ser ay ee 
-| i igh Si itch* | ual Synchronous ontroller.. ~ if : 5 
ee inelicen Poor tiv Side Sut aay 00 tee. | IRUSOSSCOCT-ND | 5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controle 471 3.14 2.67 
IPS6031SPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 339 210 1.81 IRU3055CQTR-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controle! 3297.00/1,500 
= ———— = IRU3146CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller .28-TSSOP 5.55 3.43 2.96 
een ena regent power he ane See Bee 13 ie IRU3146CFTR-ND__| Dual Synchronous PWM Controllei .28-TSSOP 6012.50/2,500 
- intelligent Power High Side Switc : J 
IPS7091GTRPBFCT-ND J Intelligent Power High Side Switch* 3.15 1.80 1.58 
IPS7091GTRPBFTR-ND J Intelligent Power High Side Switch* 3150.00/2,500 Ee SO APPLICATION SPEC 
IR1150SCT-ND One Cycle Control PFC. 3.00 1.85 1.60 TEGRATED CIRCUITS 
1R1150STR-ND One Cycle Control PFC. 3375.00/2,500 Our LCD controllers feature high-performance, low power consumption. These LCD controllers can be used on a variety 
IR1150SPBFCT-ND | One Cycle Control PFC* 3.00 1.85 1.60 of CPUs. The product line up supports a wide range of LCD panels, including those from small to large scale and those 
1R2156PBF-ND 600V, 0.5A Ballast Control* 3.33 1.90 1.67 from monochrome to color. 
IR2156SPBFCT-ND | 600V, 0.5A Ballast Control* 3.00 1.85 1.60 Digi-Key Price Each 
IR2156SPBFTR-ND | 600V, 0.5A Ballast Control* 3375.00/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1R2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control. 3.48 2.15 1.86 $1D13A04B00B200-ND | 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 12.98 12.11 11.25 
1R2171-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing . 6.25 4.29 3.75 $1D13A04F00A-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion* ..128-TQFP 11.72 10.94 10.16 
1R2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing . 6.38 447 3.83 $1D13A05B00B200-ND 256K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 14.93 13.93 12.94 
1R3313PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch 6.06 3.54 3.24 $1D13506F00A200-ND Color CRT/LCD/TV Controller, 64K Colors . 128-QFP 12.33 11.10 9.85 
1R3314PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch 5.25 3.24 2.80 SLOSS SEODEZO. NCAR Graphic LCD Cantroller®.. -256-PBGA 19.48 14.61 12.96 
IR3314SPBF-ND _| Programmable Current Sense High Side Switch* 5.04 341 269 S1D1S5 1SEOORZOO-ND Graphic LCD Controller*.. 208-QFP 18.26 13.70 12.15 
Fact ers 7 06FO0A200-ND 80K Byte Embedded Memory LCD Controller QO-TQFP 12.81 11.54 10.23 
So OBE RND Low EMI Current Sense High Side Switch cali) $1D13700F01A100-ND —_| 32K Byte Embedded Memory B/W STN LCDC*. 64-TOFP 852 682 576 
IRSSTSSPBEND! | Low EMI Current Sense High Side Switch* wes BI 2 $1D13700F02A100-ND _| 32K Byte Embedded Memory B/W STN LCDC*. 64-TOFP 8.52 6.82 5.76 
IRS2166DPBF-ND 600V, PFC/Ballast Control* 3.57 2.21 1.91 
IRS2166DSPBF-ND | G0O0V, PFC/Ballast Control* 357 221 191 Sei Oe in cca evatualone eae AN eae | Sena ae a ace — 
i * 
IRS2168DSTRPBFCT-ND | Advanced PFC/Ballast Controller 432 2.67 2.31 85U13U00P00C100-ND USB Board Adapter for S5U13513P00G 330.00 poles 
Reference Design Kits $5U13513P00C100-ND | $1D13513 Evaluation Board/Software* 525.00 — — 
IRADK31-ND 1/4 HP DC Brushless Motor using IR31xx Design Kit. 040 = S5U13706P00C000-ND | SED1376F0A Evaluation Board = 
IRAUDAMP4-ND 2-Channel 120W Half-Bridge Class D Audio Power Amp. — 79750 — _ ae - 7 . k a 
IRDC3065-ND Design Kit for Low Power On Board Switching Regulators. — 250.00 xs ea he Appicatton poets lands Brague! liu melee for Mghesneed sen states, cue i USB 2.0. ang 
IRDC3621-ND Reference Board Designed for Dual Output Configuration. 312.00 between siferant he SL NETWOL COMITOTON: TANITY Ch RFORUGES WINGTL USS PLOr Ogg tO: MONROE arie: communtcate 
IRDC3622D-ND Evaluation Board with IR3622MPBF, Dual Output*.... 192.00 DigkKi : PIGS ERE 
IRDC3622S-ND Evaluation Board with IR3622MPBF, Current Sharing* 0 = — DiGh ee Decerintion fe frlce Ea an 
IRDC3637-ND Reference Board for 1.8V Output using 5V, 12V Supplies .. — 280.00 — - 
IRDC3651-ND Evaluation Board for 1R3651, High Voltage PWM Controller . — 192100 _ ee es] 
IRDC5001-LS48V-ND | OR-ing Demo Board Demonstrates the IR5001 Functions. — 280.00 — — USB OTG Controller 
IRMD2214SS-ND Evaluation Board for IR2214SS.... 360.00 — = $1R72005F00A100-ND. USB OTG Controller and PHY. 9.92 7.94 6.70 
IRPLLNR7-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using IRS2166D 320.00 — 
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* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1137 


APPLICATION SPECIFIC 
ITEGRATED CIRCUITS (Con 
Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 


USB 2.0 Controller 


$1R720GOFO0A000-ND USB 2.0 PHY 64-QFP 11.33 10.20 9.05 


Network Controllers 


$1S65000F00A100-ND Web Camera IC 128-QFP 18.00 16.80 15.60 


The power supply ICs include DC to DC Converters, DC to DC Converters and Voltage Regulators, High Precision 
Voltage Detectors and Regulators, Power Supply ICs for passive and active LCDs, Power Supply ICs for Logic Switching 
Regulators. 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 


S1F75510MOA010BCT-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator ...24-SSOP 4.95 3.96 3.08 
S1F75510MO0A010BTR-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator ...24-SSOP 8316.00/3,000 
S1F81150F0A2000-ND System Power Supply - 6 Channel Regulator, Suitable 

for Intel Xscale. 


48-QFP 7.10 5.68 4.80 


Digi-Key Price Each 


1 25 100 


427 3.22 1.89 
427 3.22 1.89 
7.90 5.96 3.51 
790 596 3.99 
“Dip 4.88 3.68 2.37 


Part No. Description 


ICL7641ECPD-ND Quad, Low Power, CMOS Op Amp... 
ICL7641ECPD+-ND | Quad, Low Power, CMOS Op Amp* 
MAX407CPA+-ND. 1.2uA Max., Dual, Single Supply Op Amp 
MAX407CSA+-ND 1.2uA Max., Dual, Single Supply Op Amp* 
MAX409BCPA-ND 1.2uA Single Supply Op Amp .. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 


1 


25 100 


MAX998EUT+TTR-ND 
MAX999EUK+TCT-ND 


MAX999EUK+TTR-ND 


OT-23-6 


Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* 

Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
Comparator* a 

Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
Comparator* 


9720.00/2,500 


747 


5.64 4.94 


11280.00/2,500 


MAX4126ESA+-ND 
MAX4127ESD-ND 
MAX4127ESD+-ND 
MAX4128EUA-ND 
MAX4128EUA+-ND 


Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp* 

Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp wi 
Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown* . 
Dual, 10V/1s, Single Supply Op Amp... 
Dual, 10V/us, Single Supply Op Amp* .. 


3.74 
4.43 
4.43 
3.98 
3.98 


2.82 1.81 
3.34 2.14 
3.34 1.96 
3.00 1.77 
3.00 1.77 


MAX4129ESD+-ND 
MAX4131ESA+-ND 
MAX4132ESA+-ND 
MAX4134ESD+-ND 
MAX4162ESA+-ND 


Quad, 5MHz, Single Supply Op Amp*.. 
Single, 10MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown*. 
Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp*. 
Quad, 10MHz, Single Supply Op Amp* 
10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 


6.36 
2.60 
3.74 
6.36 
2.65 


4.80 3.08 
q96) 1-26 
2.82 1.81 
4.80 3.08 
2.00 1.18 


MAX4162EUK+TCT-ND 
MAX4162EUK+TTR-ND 
MAX4163ESA+-ND 
MAX4172ESA+-ND 
MAX4172EUA+-ND 


10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 
10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 
10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Dual Op A\ 
High-Side Current Sense Amplifier* 
High-Side Current Sense Amplifier* 


3.47 


2.62 2.30 


5240.00/2,500 


3.31 
3.84 
3.52 


2.50 1.47 
2.90 1.87 
2.66 1.71 


MAX4173FESA+-ND 
MAX4173HESA+-ND 
MAX4173TESA+-ND 
MAX4194ESA+-ND 
MAX4220EEE-ND 


Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 
Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 
Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 
Variable-Gain Precision Instrumentation Amp* .. 
High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp . 


1.88 
1.88 
1.88 
4.03 
10.49 


142 84 
142 84 
142 84 
3.04 1.78 
7.92 5.08 


MAX4220EEE+-ND 
MAX4222ESD+-ND 


MAX4242ESA+-ND 
MAX4252ESA+-ND 


High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp* 

High-Speed, Single Supply Gain of 2, Closed-Loop 
Rail-to-Rail Buffer* 

Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp 

UCSP, Single Supply, Low Noise, Low Distortion, 
Rail-to-Rail Op Amp*.. 


10.49 


9.01 
3.45 


3.18 


7.92 4.65 


6.80 4.00 
2.60 1.53 


2.40 2.15 


BSOIC 488 3.68 237 
8SOIC 5.80 4.38 282 
14-Dip 1240 9.36 5.50 
-14-S0IG 12.40 9.36 6.00 

ip 996 7.52 4.82 
996 7.52 482 
8.98 6.78 4.38 
6.76 510 3.00 
6.76 510 3.40 
-Dip 9.43 7.12 476 
14-Dip 1259 950 6.34 
-14-SOIG 13.86 10.46 6.98 
20-Dip 20.96 15.82 10.56 

ip 20.96 15.82 10.56 
23.06 17.40 11.60 
50.03 37.76 24.20 
6.20 468 2.75 
7.90 596 3.83 
5.57 4.20 2.69 
5.57 4.20 2.69 
893 6.74 4.32 
893 674 4.32 
3.58 270 1.59 
3.58 2.70 1.74 
3.58 2.70 1.74 
12.40 9.36 6.00 
10.26 7.74 4.97 
427 3.22 2.07 
427 3.22 207 
7.42 5.60 3.60 


MAX409BCSA+-ND | 1.2uA Single Supply Op Amp* 
MAX410CSA+-ND. 28MHz Low Noise Low Voltage 
MAX414CPD+-ND Low Noise Quad Op Amp*.. 
MAX414CSD+-ND Low Noise Quad Op Amp*.. 
MAX418CPD+-ND 1.2uA Quad Single Supply Op Amp 
MAX418CSD-ND 1.2uA Quad Single Supply Op Amp . 
MAX420CPA+-ND. 15V Chopper Stabilized Op Amp* 
MAX452CPA-ND 50MHz CMOS Video Amplifier. 
MAX452CPA+-ND 50MHz CMOS Video Amplifier* 
MAX453CPA+-ND 2-Channel SOMHz Video Multiplexer/Amp* 
MAX454CPD+-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp* 
MAX454CSD+-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp* 
MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Am, 
MAX455CPP+-ND. 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp* 
MAX455CWP-ND. 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 
MAX456CPL-ND 8x8 Crosspoint Video Switch... 

MAX471CSA-ND High-Side Current-Sense Precision Amp 
MAX479CSD+-ND 171A Max Quad Single Supply Precision Op Amp* 
MAX492CPA+-ND. Single Supply Dual Op Amp*... 
MAX492CSA+-ND. Single Supply Dual Op Amp* 
MAX494CPD+-ND Single Supply Quad Op Amp* .. 
MAX494CSD+-ND Single Supply Quad Op Amp*.. 
MAX495CPA-ND Single Supply Op Amp. 
MAX495CPA+-ND. Single Supply Op Amp* 
MAX495CSA+-ND. Single Supply Op Amp*... 
MAX901BCSE+-ND | Quad High Speed Low Power, Voltage Comparator* .. 
MAX902CSD+-ND Dual High Speed Low Power, Voltage Comparator* 
MAX907CPA+-ND. Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp*. 
MAX907CSA+-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp*. 
MAX908CPD+-ND Quad High Speed Ultra LP, Single +5V, TTL Comparator* 


MAX913CPA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator® .. 6.39 482 2.83 
MAX913CSA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* 6.36 480 2.83 
MAX913ESA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* 8.29 6.26 4.97 
MAX921CSA+-ND Low Power Comparator with Reference*........... 3.98 3.00 1.92 


MAX922CSA+-ND Ultra Low Power, Single/Dual Supply Comparator* 3.76 2.84 1.67 
MAX923CSA+-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
1% Precision with Reference’*....... 
MAX924CSE-ND Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
1% Precision with Reference .... 
MAX924CSE+-ND Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
1% Precision with Reference* 
MAX931CPA+-ND. Ultra Low Power Comparator* 
MAX932CSA+-ND. Dual Ultra LP Single Supply Comparator with 
2% Precision with Reference’....... see 
MAX933CPA+-ND. Dual Ultra LP Single Supply Comparator with 
2% Precision with Reference’....... 
MAX934CSE+-ND Quad Ultra LP Single Supply Comparator with 
2% Precision with Reference*.. 
MAX941CSA+-ND Single, 3V/SV, Single Supply, 75n 
Input Comparator* 
MAX941EUA+-ND Single, 3V/SV, Single Supply, 75nS, Ri 
Input Comparator* 
MAX942CSA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
Input Comparator* ... 
MAX942ESA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
Input Comparator* 
MAX944CSD+-ND Quad, 3V/S5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
Input Comparator* ... 
MAX961ESA+-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* 
MAX964EEE+-ND Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* 
MAX969EEE+-ND Quad, Micropower, Ultra Low Voltage, Rail-to-Rail, 
In/Out Comparator* 
MAX971CSA+-ND. Single, Ultra Low Power, Open-Output Comparator with 
1% Accuracy* 
MAX975EUA+-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby*... 
MAX987EUK-TCT-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 


488 3.68 2.37 


5.64 4.26 2.74 


5.64 4.26 2.74 
246 1.86 1.20 


3.15 2.38 1.53 


3.15 2.38 1.40 


2.99 2.26 1.45 


3.45 2.60 1.68 


4.29 3.24 2.30 


3.71 2.80 1.80 


461 348 2.46 


615 4.64 2.98 
6.63 5.00 2.94 
15.13 11.42 6.72 


5.09 3.84 2.70 


S950 2.93 nL 
517 3.90 2.50 


Comparator... eis 252 1.90 1.67 
MAX987EUK-TTR-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 

Comparator... oe 3800.00/2,500 
MAX987EUK+TCT-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 

Comparator*.. esa SOT-23-5 252 1.90 1.67 
MAX987EUK+TTR-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 

Comparator*.. es SOT-23-5 3800.00/2,500 
MAX998EUT+TCT-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator® ............. SOT-23-6 644 486 4.26 


MAX4310ESA+-ND 
MAX4311ESD+-ND 
MAX4314ESD+-ND 
MAX4357ECD+D-ND 


High Speed, Low Power, Dual Video Mux Amp*.. 
High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp* 
High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp* 
32x16 Nonblocking Video Crosspoint Switch with 

In/Out Buffers* ... 


§.51 
7.39 
7.39 


125.11 


416 2.45 
5.58 3.28 
5.58 3.28 


94.42 — 


MAX4372FEUK+TCT-ND 
MAX4372FEUK+TTR-ND 
MAX4372TEUK+TCT-ND 
MAX4372TEUK+TTR-ND 
MAX4373FEUA+-ND 


50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp 
50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp 
20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp 
20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp*.. 
Micropower, High-Side Current-Sense 
Amp/Comparator/Reference* . 


1.88 


1.42 1.25 


2840.00/2,500 


1.88 


1.42 1.25 


2840.00/2,500 


2.94 


2.22 1.31 


MAX4373TESA+-ND 
MAX4373TEUA-ND 
MAX4373TEUA+-ND 


Micropower, High-Side Current-Sense 
Amp/Comparator/Reference’® ..... 
Micropower, High-Side Current-Sense 
Amp/Comparator/Reference.... 
Micropower, High-Side Current-Sense 
Amp/Comparator/Reference® . 


2.94 
2.94 
2.94 


2.22 1.31 
2.22 1.31 
2.22 1.31 


MAX4389EXT+TCT-ND 
MAX4389EXT+TTR-ND 
MAX4390EXT+TCT-ND 
MAX4390EXT+TTR-ND 
MAX4392EUA+TCT-ND 


85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 


1.35 
1.27 


1.02.90 


2040.00/2,500 
96 8. 


1920.00/2,500 


1.91 


1.44 1.26 


MAX4392EUA+TTR-ND 
MAX4393EUB+TCT-ND 
MAX4393EUB+TTR-ND 
MAX4394ESD+TCT-ND 
MAX4394ESD+TTR-ND 


85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 


2880.00/2,500 


2.04 


1.54 1.35 


3080.00/2,500 


2.44 


1.84 1.61 


3680.00/2,500 


MAX4395ESD+TCT-ND 
MAX4395ESD+TTR-ND 
MAX4396EUP+TCT-ND 
MAX4396EUP+TTR-ND 
MAX4412EUK+TCT-ND 


85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 
38V/5V, SO0MHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* . 


.20-TSSOP 
.20-TSSOP 


2.81 


212 1.86 


4240.00/2,500 


3.05 


2.30 2.02 


4600.00/2,500 


2.76 


2.08 1.82 


MAX4412EUK+TTR-ND 
MAX4477ASA+-ND 
MAX9031AUK+TCT-ND 
MAX9031 AUK+TTR-ND 
MAX9144ESD+-ND 


38V/5V, SOOMHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* . 
Low Noise, Low Distortion, Wide Band, R/R Op Amp* NEW!... 
Single Supply Comparator* 
Single Supply Comparator’ 
40nS, Low Power, Quad, 3V/5V, Rail-to-Rail Comparator* 


4160.00/2,500 


2.46 
.87 


1.86 1.09 
66 58 


1320.00/2,500 


3.21 


yey Pal 


MAX9502GEXK+TCT-ND 
MAX9502GEXK+TTR-ND 
MAX9502GELT+TCT-ND 
MAX9502GELT+TTR-ND 
MAX9503GETE+TCT-ND 


2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 
2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 
2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 
2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 


iB 


88 77 


1760.00/2,500 


1.22 


p92) Zell 


1840.00/2,500 


1.70 


A228 r 2! 


MAX9503GETE+TTR-ND 
MAX9503GEEE+TCT-ND 
MAX9503GEEE+TTR-ND 
MAX9505ETE+TCT-ND 
MAX9505ETE+TTR-ND 


DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 


2560.00/2,500 


1.56 


118 1.04 


2360.00/2,500 


2.04 


1.54 1.35 


3080.00/2,500 


MAX9709ETN+D-ND 


25W/50W, Filterless, Spread-Spectrum, Stereo/Mono 
Class D Amp* . 


9.14 


6.90 4.04 


Price Each 
Description 1 25 100 
MAX110BCWE+-ND | 2-Channel, +14-Bit Serial ADC* 13.97 10.54 6.77 
MAX114CAG+-ND 5V, 4-Channel, 8-Bit ADC with 1A Power-Down* . 24-SSOP 10.23 7.72 4.54 
MAX117CPI-ND 38V, 8-Channel, 8-Bit Parallel Output ADC..... 28-Dip 10.97 8.28 5.32 
MAX120CNG-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Referenc 24-Dip 44.04 33.24 21.31 
MAX120CNG+-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference* ip 44.04 33.24 21.31 
MAX121CPE+-ND 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* .. 34.95 26.38 15.83 
MAX121CWE+-ND | 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* 34.95 26.38 16.92 
MAX132CNG+-ND ADC with Serial Interface* 22.00 16.60 10.65 
MAX132CWG+-ND | ADC with Serial Interface* 22.00 16.60 10.65 
MAX133CPL-ND 3-3/4 Digit DMM Circuit. 24.62 18.58 11.91 
MAX135CPl+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* 22.00 16.60 10.66 
MAX135CWl+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* .. 22.00 16.60 10.65 
MAX138CPL+-ND 3-1/2 Digit ADC with Bandgap Ref. and Charge Pump 
Volt Converter and LCD Driver* ae 21.28 16.06 10.72 
MAX146ACAP-ND. 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC. 25.12 18.96 11.16 
MAX146ACAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC* .. 25.12 18.96 11.15 
MAX146BEAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC* 25.12 18.96 11.15 
MAX147BCAP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* 15.37 11.60 7.44 
MAX147BCPP-ND 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC... 15.37 11.60 7.44 
MAX147BCPP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* 15.37 11.60 7.44 
* RoHS Compliant (Continued) 
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MIAXI/WVI @Reel®’ DATA CONVERSION (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description a 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX148BCAP-ND 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC 8.82 666 4.27 MAX530BCWG+-ND | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter* AS:8 edie! 7.53 
MAX148BCAP+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC* . 20-SSOP 8.82 666 4.27 MAX531BCPD+-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* .. USSRY shy 7058! 
MAX153CPP+-ND | 1Msps, P-Compatible, 8-Bit ADC with Power Down* . ip 18.26 13.78 8.84 MAX531BCSD+-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* 15.53 11.72 7.53 
Ps, H Pi 
MAX154ACNG-ND 4-Channel ADC with Track and Hold 35.75 26.98 17.30 MAX532BCPE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* .. 24.12 18.20 11.68 
MAX154BCNG+-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 95.86 19.52 11.48 MAX532BCWE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* .. 24.12 18.20 11.68 
MAX158ACPI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold 37.02 27.94 17.92 MAXS33ACEE+-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC*. 11.18 8.44 6.70 
o> a a ames Soto ete ete te fois is 
MAX158BCWI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold 27411 20.46 13.12 + - | . 5 50 4. 
i bas es ea < a i MAXS534BCEE+-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 8.61 650 4.17 
MAX165BCPN-ND =| CMOS yP pompae ue 8-Bit ADC with Track Hold : ; 
and Reference... 11.24 848 5.44 MAX534BCPE-ND 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC ... 8.61 6.50 4.17 
a 10> Re ane 
mcs olen aH wk ah sae aon om | Anetta (fn onion ea ences ay SS an 
: _ Y MAX536BCWE+-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 48.97 36.96 23.70 
MANIZZECNGE NDS Complete rast CMOS 12-8it ADC eorliaee dems MAX537ACWE+-ND | Calibrated, Quad, 12-Bit Volt. Out DAC with Serial Interface*...16-SOIC 68.56 51.74 41.07 
MAX TA CCRIEND gS 12-Bit ADC with Reference . 87.05) 65:70/46.94 MAX538BCPA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* .. 13.86 10.46 6.71 
MAX174CCPI+-ND | 12-Bit ADC with Reference 87.05 65.70 38.64 MAX538BCSA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* 13.86 10.46 6.71 
MAX176BCPA+-ND _ | Serial Output, 12-Bit 250Ksps A 36.31 27.40 17.57 MAX539BCPA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* 43.86 1046 6.71 
Mev rpoacala, Daltbg 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System 60.76 45.86 28.67 MAX539BCSA+-ND__| Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* 13.86 10.46 6.71 
MEsIBOE GRE sah ome! Channel 12-Bit Data Acquisition Systam® Sout ce ase MAXS41CCPA-ND _ |5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter. 28.01 21.14 28.01 
MAX186BCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 35.75 26.98 17.30 MAX541CCPA+-ND | 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* . 28.01 21.14 13.56 
MAX186BEAP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 48.81 36.84 29.26 MAX541CCSA+-ND | 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* . 25.71 19.40 12.44 
MAX186BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 35.75 26.98 15.88 MAXS43BCPA+-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter* . 20.88 15.76 10.11 
MAX186BCWP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 35.75 26.98 17.30 MAX543BCSA+-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter* . 16.72 12.62 8.10 
MAX186DCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 23.59 17.80 11.41 MAX544BCPA+-ND | 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* . 22.23 16.78 10.77 
MAX186DCWP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 23.59 17.80 11.41 MAX544BCSA+-ND | 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* . 22.23 16.78 10.77 
MAX187BCPA+-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* . 21.76 16.42 10.95 MAX547BCQH+D-ND | Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface 84.54 63.80 40.90 
MAX187BCWE+-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* . 21.76 16.42 10.53 MAX548ACPA+-ND | 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 53s! A020 2137 
MAX188BCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 32.70 24.68 15.82 MAX548ACUA+-ND __ | 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 5.33 4.02 2.57 
MAX188BCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 32.70 24.68 15.82 MAX549ACPA+-ND 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 5.06 3.82 2.25 
MAX188BCWP-ND — | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 32.70 24.68 15.82 MANTO2ERCEES NDI}! 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO® 10.52 7.94 5.29 
MAX188DGPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 22.26 16.80 10.78 Hee oer Bere ieee ies Ae Ma ae ee i a8 
MAX188DCWP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 22.26 16.80 10.78 a # ; I 
it Sar] MAX1029BCEP+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 11.90 8.98 5.76 
MAX189CCPA+-ND | 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter 18.31 13.82 8.86 
MAX191BCNG+-ND__| Low Power, 12-Bit ADC with Reference* ... 26.42 19.94 11.73 MANOS OBET ENO gg) 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO® 15.56 11.74 7.54 
MAX191BCWG+-ND | Low Power, 12-Bit i Samping ADC with Internal Reference/ See END Dearie get ean 1 3e pee ee 
Power Down*.. 26.42 19.94 12.79 3 , SoH a ‘ 2 ; : 
hssenaguren |ouPoer cae oo Bee ees ee 
MAX194BCWE+-ND | 14-Bit, a5ksps ADC with 1OA Shutdown* 40.31 30.42 19.50 : — = ~ - ~ 
a Ri i * MAX1037EKA+TTR-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* 7600.00/2,500 
MINATSEORES NEES) 16-bit, 8Sksps ADG with 10yA Shutdown 74,28) 7 96.08.95.94 MAX1038AEEEs-ND |2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* 578 436 257 
MAXTOSBCWE-NDIgy) 16-Bit, 85Ksps ADC with 10A Shutdown. 7428) 56106 )32:97 MAX1039AEEE+-ND |2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC . 5.78 4.36 2.57 
MAX195BCWE+-ND_ | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10uA Shutdown* 74.28 56.06 35.94 MAX1044CPAs-ND | CMOS Switchcap Voltage Converter* 268 «202 135 
ae ee ae eee Ne aa Sa ee eo ee ee anes MAX1060BCEI+-ND | 5V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC wit 13.94 10.52 6.75 
+ Channel Multi-Range 12-Bi arallel Interface* . - i : ! =i “Bir de 5 7 
MAX196BCNI+-ND__ |6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface* . 28-Dip 2992 22.58 14.47 STE CEeMNTEN Sy 10 och Ser ADG HN Rete Be cee a 
MAX197ACWI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* . 38.85 29.32 17.60 MAX1065BEUI+-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* .28-TSSOP 27.27 20.58 14.70 
MAX197BCAI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* . 31.08 23.46 15.05 MAX1066BCUP+-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* .20-TSSOP 23.27 17.56 12.54 
MAX197BCNI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* . 29.92 22.58 14.47 MAX1067BCEE+-ND_| Multichannel 14-Bit 200Ksps ADC* . 21.31 16.08 10.73 
MAXSO0BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter*.. 14.73 11.42 7.13 MAXT110CAP+-ND  |2.7V, 8-Bit, 8-Channel Serial ADC with Reference*. 5.91 446 2.87 
MAXS500BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* aeSee died 2p Fata) MAX1111CEE+-ND | 2.7V, 8-Bit, 8-Channel Serial ADC* 5.35 404 2.59 
MAX501BCNG+-ND | Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC* ip 15.42 11.64 6.85 MAX1112CAP+-ND | 5V Low Power 8-Bit Serial ADC* . 5.91 446 2.86 
MAX503CWG+-ND | 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10- 4-SOIC 9.06 684 439 MAX1113CEE+-ND | 5V Low Power 8-Bit Serial ADC* . 5.35 404 2.38 
MAX504CPD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC*. 14-Dip 861 650 4.17 MAX1115EKA+TCT-ND | 2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC* See Bites 
MAX504CSD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC*. SOIC 861 650 4.17 MAX1115EKA+TTR-ND | 2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC* 5080.00/2,500 
MAXS505ACWG+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail MAX1118EKA+TCT-ND | 2.7V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC 2.70 2.04 1.79 
Outputs and 4 Separate Reference Inputs* 25.28 19.08 12.24 MAX1118EKA+TTR-ND | 2.7V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 4080.00/2,500 
MAXSOSBCNG-ND  |CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail MAX1119EKAsTCT-ND | 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 3.37 2.54 2.23 
Cutpits'and 4 Séparate Referencéllipits-. sen wT O20 MAX1119EKA+TTR-ND |4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 5080.00/2,500 
MAX505BCNG+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail MAX1136EUA+-ND | 4.5V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADG* : 8.37 6.32 3.72 
Grae aretha Te ea ee oe a im 68 ig 
MAXS06ACWP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAG with Rail-to-Rail + ; Bit, 12° tl i H ! 
Spi ae aie te tot | Oy stacey ol SM OM 
MAXS06BCPP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail eee see pratdied 19: GIL 9-Chamnol Serial AOC witha Dial Interiage Aa a 
Outputs and 1 Reference Input*... ...20-Dip 17.07 12.88 8.26 MAR TOOSHGEDETNTGE| sv’ 1>Btt abhannel Serial _ ai Yi Dieta eee aM) GBs Gee 
OCU) CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail MAX1226BCEEs-ND |12‘Bit, 300Ksps ADC with FIFO"... 1378 1040 667 
MAX507BCNG+-ND Fe ag ie M Sah arose ith Internal Refe us a fe ae Ui ert eldae rill) 12.8, 200KSps ADC with FIFO*.. 13:78 1040 6.67 
RES 7 Paral Velie Ouaa et DAC sath nema Lees ween ae MAX1228BCEP+-ND_|12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO 15.18 11.46 7.35 
oe arallel voltage Output, 12-Bl with intemal Reterence ; : ¥ MAX1229BCEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO*.. 15.18 11.46 7.35 
MAXS08BCPP+-ND | 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Voltage Output 19.95 15.06 967 MAX{230BCTIAND. | 12-Bit. 300Ksps ADC with FIFO™. fan] GBA Fen 
eae Gl Ie Voltage Output*.. ae ea Oe MAX1236EUA+-ND | 4.5V, 12-Bit, 4-Channel Serial ADC 11.71 884 5.90 
aes. el ” . 5 MAX1237EUA+-ND 11.71 884 5.90 
MAX509BCWP+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.95 11.28 7.24 MAX1238EEE+-ND | 4.5V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC 1275 962 6.42 
MAX510BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 14.47 10.92 7.01 MAX1239EEE+-ND | 2.7V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* ... 12.75 962 6.42 
MAX510BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter*.. 14.47 10.92 7.01 MAX1241AESA-ND_ | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial AD 18.55 14.00 8.24 
MAX512CSD+-ND 8-Bit Voltage Out D/A Converter*.... 8.22 6.20 3.98 MAX1241AESA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADI 18.55 14.00 8.24 
MAX514BCNG+-ND | Quad CMOS 12-Bit Serial Input Multip ying ‘DI 38.88 29.34 17.25 MAX1241BCPA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* 12.91 9.74 6.24 
MAX517BCPA+-ND__| Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* .. 6.15 464 2.98 MAX1241BCSA+-ND_ | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* 12.91 9.74 6.24 
MAX517BCSA+-ND | Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 615 464 2.98 MAX1243BCSA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC* 7.76 5.86 3.76 
MAXS518BCPA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 6.04 456 2.93 MAX1247ACEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* . 22.87 17.26 10.15 
MAX518BCSA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* ... 6.60 498 3.20 MAX1247BEEE-ND_ |2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC 19.48 14.70 9.43 
MAX520BCPE-ND —_| Quad 8-Bit DAC with 2-Wire Interface Serial Unbuffered Outpu 9.28 7.00 4.50 MAXIZ47BCEESND))) 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC . 15.00 11.32 7.25 
MAX520BCPE+-ND _ | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output*.....16-Dip 9.28 7.00 4.50 ae Sea au a eae ee — ss . nF ee ce 
MAXS20BCWE-ND — | Quad 8-Bit DAC with 2-Wire Interface Serial i A Ade i a egret al ; ; F 
oud pt oo i > ees ae 
MAX521ACAG-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 24-SSOP 19.32 14.58 8.58 ud SON OGL en -ulanbe) elie : 4 ; ; 
i 5 ; ‘ * MAX1261BCEI+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference 20.33 15.34 10.23 
MAX521ACAG+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* . 24-SSOP 19.32 14.58 8.58 i ; ¥ 
4 3 : MAX1263BCEG+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference 17.70 13.36 8.56 
MAX521BCPP-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 14.31 10.80 6.93 = + 
7 7 = MAX1264BCEG+-ND |5V, 400Ksps 12-Bit ADC with Reference* 19.45 1468 9.41 
MAX521BCPP+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* .. 14.31 10.80 6.93 MAX1265BEEI+-ND | 3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 23.98 18.10 11.32 
MAX522CPA+-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter*. 6.04 456 2.93 MAX1266BEEI4-ND 5V. 420Ksps 12-Bit ADC with Reference* 23.98 1810 11.32 
MAX522CSA+-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter*. 6.60 498 3.20 MAX1267BCEG+-ND BV. 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 18.97 1432 842 
MAXS25ACAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 47.70 36.00 21.18 MAX1268BCEG+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference*.... 18.97 1432 8.95 
MAX525BCAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 36.68 27.68 17.75 MAX1270ACNG+-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC 33.81 25.52 16.37 
MAX525BCPP-ND 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter... 33.66 25.40 16.29 MAX1270BCAI+-ND_ | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* 27.06 20.42 12.26 
MAXS25BCPP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 36.68 27.68 17.75 MAX1285BCSA+-ND | 300Ksps, Single Supply, Low Power, Serial 12-Bit ADC* 16.48 12.44 9.87 
MAX526DCNG+-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* ... 53.05 40.04 23.54 MAX1491CAl+-ND | 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 12.06 910 5.36 
MAX526DCWG+-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* ... 53.05 40.04 25.67 MAX1492CAI+-ND | 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 14.95 11.28 7.24 
MAX527DCNG+-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 45.18 34.10 20.06 MAX1493CCJ+-ND | 4.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 17.09 1290 828 
MAX527DCWG+-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 4-SOIC 45.18 34.10 21.87 MAX1494CCJ+-ND | 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* 20.01 15.10 9.70 
MAX528CPP+-ND Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* 20-Dip 18.42 13.90 8.92 MAX1495CCJ+-ND | 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* 17.09 12.90 828 
MAX529CPP-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer. 20-Dip 15.42 11.64 7.76 MAXS100AEUP+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with 
MAX529CPP+-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* .. 20-Dip 1415 10.68 6.85 Rail-to-Rail Voltage Output* 957 7.22 4.34 
MAX529CWG+-ND__|+5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* .. SOIC 15.42 11.64 7.76 * RoHS Compliant (Continued) 
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— - Digi-Key Price Each 
MA AXLAVI = Digi Reel? pata conversion (Continued) Part No. Description Pky. 1 25 100 
Digi-Key Pree Eachw. MAX233ACWP+G36-ND eu Powered, mal RS-232 No External Components err en 
Part No. Description Pkg. 1 25100 tansmnitiers/Hecaivere se eee 
- 7 MAX233AEPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
MAX5102AEUE+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with i ices se, 
Rail-to-Rail Voltage Output* 16-TSSOP 7.69 5.80 3.42 Jensmitiershecelers SSN OC 708 
MAX51 02BEUE. 9 Pi G 4 z MAX233AEWP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with T itters/Recelvers* 14.63 11.04 7.08 
Rail-to-Rail Voltage Output* 641 4.84 2.85 arisen : : s : 
MAX5156BCEE+-ND | Low Power, Dual, 12-Bit Voltage Output DAC with MAX233CPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
Configurable Output™............ soe 18.42 13.90 11.04 Transmitters/Receivers* 745 5.62 3.60 
MAX5250BCAP+-ND [SV, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 15.18 1146 7.35 Me eoe dmesg +2 Powered; Dual RS-232 No External Components 
MAX5250BCPP+-ND |5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* . 13.94 10.52 6.75 Transmitters/Receivers* . 893 6.74 4.32 
MAX5251BCAP+-ND | 3V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* . 15.18 11.46 7.35 MAX234CPE+-ND__|+5V Powered Quad RS-232, . 5.88 4.44 2.85 
MAX5253BCAP+-ND | 3V, 12-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* .. 31.99 2414 15.48 MAX235CPG+G36-ND | +5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters and 
MAX5258EEE+-ND | 5V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer* 8.61 6.50 3.82 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 16.38 12.36 7.92 
MAX5259EEE+-ND _ | 3V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer* 861 650 3.82 MAX236CNG+-ND —_| +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX5352BCPA+-ND |5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* .8-Dip 11.85 894 5.73 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 7.55 5.70 3.65 
MAX5352BCUA+-ND | 5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* “MAX 12.91 9.74 6.24 MAX236CWG+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX5354CPA-ND 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC... 8-Dip 7.61 574 3.69 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* fis de 
MAXS354CPA+-ND__|5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC* “Dip 7.61 5.74 3.69 MAX237CNG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* . 755 5.70 3.65 
MAX5354CUA+-ND | 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC* “MAX 8.29 6.26 4.03 MAX237CWG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* . 7.59) 5:70!) 3/65) 
MAXS355CUA+-ND | 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC “MAX 8.90 672 4.31 MAX238CNG+-ND | +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers* 755 5.70 3.65 
REFO1CSA+-ND 10V Precision Voltage Reference* 3.79 2.86 1.90 MAX238CWG+-ND | +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers* 755 5.70 3.65 
MAX239CNG+-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 
y 5 RS-232 Receivers with Receiver Enable* 755 5.70 3.65 
MAXIM Reel” INTERFACE MAX240CMH+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters and Receivers 
= with Power Shutdown and Tri-State® .... 12.40 9.36 6.00 
Digi-Key re Price Each MAX241CWI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers 
Part No. Description Pkg. 1 25100 with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable* 7.55 570 3.65 
MAX200CPP-ND +5V Powered, Five RS-232 Trans. with Power Shutdown MAX242CPN+-ND__| High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 488 3.68 2.36 
and .1yF External Capacitors 8.24 6.22 3.99 MAX242CWN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 488 368 2.45 
MAX201CPD-ND | +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with MAX242EPN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 583 440 2.93 
AUF External Capacitors... ae 3.31 250 1.60 MAX242EWN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 5.83 440 2.93 
MAX201CWE+-ND | +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with MAX243CSE+-ND —_| 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver* . ap CS) Bind 
AF External Capacitors* . 3.31 2.50 1.60 MAX248EQH-D-ND _ | 5V RS-232 Transceiver... 44-PLCC 26.37 19.90 11.70 
MAX202CPE+-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1pF External Capacitors 3.31 2.50 1.60 MAX248EQH+D-ND | 5V RS-232 Transceiver* 44-PLCC 26.37. 19.90 11.70 
MAX202CSE+-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1pF External Capacitors*...16-SOIC 3.31 2.50 1.60 MAX249CQH+D-ND | 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver* 15.30 10.20 
MAX202CWE+-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1pF External Capacitors*...16-SOIC 3.31 2.50 1.60 MAX250CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 5.78 3.40 
MAX202ECPE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. i 419 3.16 2.02 MAX250CSD+-ND. +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 6.36 3.74 
MAX202ECSE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 419 3.16 2.02 MAX250ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receive! 9.08 5.34 
MAX202ECWE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 419 3.16 2.02 MAX250ESD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 9.08 5.34 
MAX202EESE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 5.41 4.08 2.62 MAX251CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 5.78 3.40 
MAX202ESE+-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1pF External Caps* 3.98 3.00 1.92 MAX251CSD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 6.36 3.74 
MAX203CPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* ... 745 5.62 3.61 MAX251EPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 8.26 4.86 
MAX203CWP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* 745 5.62 3.61 MAX253CPA+-ND _| Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface*.. ee ies 
MAX203ECWP+G36-ND| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 814 614 3.69 MAX253CSA+-ND | Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface*. 2412 1.36 
MAX203EEWP+G36-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 11.61 876 5.16 MAX253CUA+-ND | Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface*. 2.32 1.36 
MAX204CPE+-ND +5V Quad RS-232 Transceiver with .1F External 5.88 444 2.85 MAX253EPA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* .. 3.00 1.77 
MAX205CPG+G36-ND | +5V Powered, 5-Channel RS-232 Transceiver* 16.38 12.36 7.92 MAX253ESA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* .. its) Aa} 
MAX206CWG+-ND | SV RS-232 Transceiver with .1,F External Caps, MAX256ASA+-ND__| 3W Primary Side Controller/Half-Bridge Driver* . i 4.72 2.78 
4 Drivers/3 Receivers* a 7555.70 _ 3.65 MAX481CPA+-ND | RS-485/RS-422 Transcvr with Low Current Shutdown Mode®.......8-Dip 2.76 2.08 1.33 
MAX207CNG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1))F External Caps, MAX483CPA+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power®........-....00-- -Dip 2.76 2.08 1.33 
5 Drivers/3 Receivers* . seo 7.55 5.70 3.65 MAX483ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Protected* . “SOIC 3.42 258 1.66 
MAX207CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1pF External Caps, MAX485CPA+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*.. -Dip 2.76 2.08 1.33 
5 Drivers/3 Receivers* ae 755 5.70 3.65 MAX485CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*. “SOIC 2.76 2.08 1.33 
MAX208CAG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .11F External Caps, MAX485ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP, 
4 Drivers/4 Receivers* . it 7.95 6.00 3.85 ESD Protected* NEW! i 3.42 258 1.66 
MAX208CNG+-ND 5V RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, MAX487CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*.. 281" 2:12) 1:36 
4 Drivers/4 Receivers* Saat eS 55s Olea: 05) MAX487CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*.. 281 212 41:36 
MAX208CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1))F External Caps, MAX487ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*.. 3:42) 2.68 1.51 
4 Drivers/4 Receivers* 755 5.70 3.65 MAX487ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*. 342 258 151 
MAX209CNG-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 MAX487EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP*. 493 372 2.38 
Receivers with Receiver Enable and .1yF External Caps...... 755 5.70 3.65 MAX488CPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 281 212 1.36 
MAX211CAl+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 MAX488CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 2.81) 2.42) 1/36 
Receivers with .1pF External Caps. *......... 7.95 6.00 3.85 MAX488ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 3.42 2.58 1.66 
MAX211CWI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 MAX488EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 4.93 372 2.38 
Receivers with .1yF External Caps.*........ 7.55 5.70 3.65 MAX489CPD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 281 212 1.36 
MAX211ECAI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 MAX489CSD+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* . 16 tron neniiae) 
Receivers with .1yF Ext. Caps., 15Kv ESD* & 917 6.92 4.43 MAX489ECSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* . 342 258 1.99 
MAX213CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers MAX489EPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* .. 3.52 266 1.70 
(2 active in shutdown) with 0.1)F External Caps.. 755 5.70 3.65 MAX490CPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex* ... 216 2H OlnISG 
MAX213CWI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers MAX490CSA+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex* 281 242 1.36 
(2 active in shutdown) with 0.1pF External Caps. *...... 7.55 5.70 3.65 MAX490ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, ESD Protected 3.42 258 1.66 
MAX213EEAI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers MAX491CPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 26le 212 eea6 
(2 Active in Shutdown) with 0.1)F External Caps 11.45 8.64 6.65 MAX491CSD+-ND _| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 281 212 1.63 
MAX214CWl+-ND —_| Programmable DTE/DCE, 5V RS-232 Transceiver* 9.06 684 4.39 MAX491ECSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Protected* . 3.42 258 1.66 
MAX218CPP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver .. 474 3.58 2.30 MAX491ESD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power*... 3.52 266 1.70 
MAX218CPP+-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver* 474 358 2.56 MAXS560CAI+-ND +3.3V Transceiver with 2 EIA/TIA-562 Receivers 
MAX218CWP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver . 474 358 2.30 Active in Shutdown*... 6.54 3.85 
MAX221CUE+-ND 5V, Single RS-232 Transceiver with Shutdown*.... 2.70 2.04 1.20 MAX562CAI-ND 2.7V-5.25V, Serial Interfac 5.90 3.47 
MAX222CPN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* .. 488 3.68 2.45 MAX562CAl+-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface® .... 590 3.47 
MAX222CWN+-ND | 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* . 488 3.68 2.45 MAX563CWN+-ND | 3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceiver 416 2.45 
MAX222EWN+-ND ‘| 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* . -18-SOIC 5.83 440 2.93 MAX1480ACPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. 19.76 11.32 
MAX225CWI+-ND +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver* -28-SOIC 18.97 14.32 8.42 MAX1480AEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. 25.08 14.68 
MAX225CWI+G36-ND | +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver* -28-SOIC 18.97 14.32 8.42 MAX1480BCPI+-ND__| Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. 18.88 11.80 
MAX230CPP-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdown 8.24 6.22 3.99 MAX1480BEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. 24.52 15.34 
MAX231CPD+-ND +5V and +12V Powered Dual RS-232 Transmitters MAX1480EACPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. ASH2 12/27, 
and Receivers* 3.31 250 1.60 MAX1480EAEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* . 27.30 17.51 
MAX232ACPE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Driver/Receiver* 551 416 277 MAX1480ECCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* . 19.12 12.27 
MAX232ACSE+-ND _| +5V Powered, HS Dual RS-232 Driver/Receiver* Sl SAI6s 27 MAX1480ECEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. 5 27.30 17.51 
MAX232ACWE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Driver/Receiver* 488 368 245 MAX1482CPD+-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver* ZS RS 
MAX232AESE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Driver/Receiver* 6.60 4.98 2.93 MAX1482CSD+-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver* ... 212 1.36 
MAX232AEWE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Driver/Receiver* 5.83 4.40 2.93 MAX1487CPA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* sl 22e loo 
MAX232CPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* ..... 3.31 2.50 1.60 MAX1487CSA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* 212 1.36 
MAX232CSE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* NEI 3.31 2.50 1.60 MAX1487ECSA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.58 1.99 
MAX232CWE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* ..... 3.31 2.50 1.60 MAX1488ECSD+-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected* 1.64 1.05 
MAX232ECPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* 419 3.16 2.02 MAX1488EEPD+-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected * ... 2.34 1.50 
MAX232ECSE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot. 419 316 2.02 MAX1489ECSD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, 1.64 1.26 
MAX232ECWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot. 419 3.16 2.02 MAX1489EESD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Prot.* .. 2.34 1.37 
MAX232EEPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot. 5.41 4.08 2.62 MAX1490AGPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 19.76 11.56 
MAX232EESE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* 5.41 4.08 2.62 MAX1490AEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 25.08 16.09 
MAX232EPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* 3.98 3.00 1.92 MAX1490BCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 18.88 11.05 
MAX232ESE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* 3.98 3.00 1.92 MAX1490BEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24.54 14.36 
MAX232EWE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* 3.98 3.00 1.92 MAX1490EACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 19.12 12.27 
MAX233ACPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components MAX1490EAEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 27.30 17.51 
Transmitters/Receivers* 10.76 8.12 6.26 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Description it 25 100 Part No. Description 1 25 100 

MAX1490EBCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. Aj). (OE eer MAX3222CPN+-ND | 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* .... 419 3.16 2.02 

MAX1490EBEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* Seals eargelO. airebil MAX3223EAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 5.41 4.08 2.62 

MAX3032EEUE+-ND | 3.3V Quad RS-422 Transmitter, ESD Protected* ... 2.25 1.70 1.00 MAX3223ECAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 5.04 3.80 2.93 

MAX3042BCUE+-ND | Quad 5V RS-485/RS-422 Transmitter, ESD-Prot.* NEW! 257 1.94 1.14 MAX3223EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 

MAX3050ASA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* . eal vaso sa ESD Protected* ..20-SSOP 7.21 5.44 3.49 

MAX3053ESA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* . 3.71 2.80 1.65 MAX3223EEPP+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 

MAX3057ASA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* . 3.71 2.80 1.65 ESD Protected* Bs 7.21 544 3.63 

MAX3059ASA+-ND | 5V, 1Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* NEW: 1:59 1:20) evil MAX3224CAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver w/AutoS| 419 316 2.02 

MAX3070EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 MAX3224ECAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 

MAX3070EASD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 AutoShutdown, ESD Protected* 5.04 3.80 2.44 

MAX3070EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4.29 3.24 1.91 MAX3225CAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 

MAX3070EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 ‘AutoShutdown* 419 316 1.85 

MAX3071EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 MAX322GEEAE+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with 

MAX3071EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 538 4.06 2.61 AutoShutdown, ESD Protected... 466 3.52 2.26 

MAX3071EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4.29 3.24 1.91 MAX3227EAE+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 

MAXS071EESA+-ND [3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429° 3.24 «1.91 AutoShutdown, ESD Protected* 4.05 3.06 1.80 

MAX2072ERPAs-ND) |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver® 5.38 4.06 2.61 MAX3232CSE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps 419 3.16 2.02 

MAX3072EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver * 5.38 4.06 2.61 MAX3232CUE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* 416 3.14 1.85 

MAXO72 EER AND) | 3.3V, RS-485/RS-422 Transcelver® 429 3.24 1.91 MAX3232ECAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 5.04 3.80 2.44 

MAX3072EESA+-ND_| 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 429 3.24 1.91 MAX3232ECPE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 5.04 3.80 2.44 

Mees ERER ONE a Ree Re ioe ener ae ee ae MAX3232ECUP+-ND_|3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* NEI 511 3.86 227 
+-| SV, ~ i. ranscelver . B = = ij * 

MAXGO7SEEPO-ND | .3V,RS-485/RS-422Transcover® 429° $24 181 | axapapetaee ND |aV 056 True RS-290Tansoher, ESD Protced™ 7a bat 39 

- Stee : 4 is - MAX3232ESE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 541 4.08 2.40 
MAXS074EAPA+-ND_| 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 MAX3232EUE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 541 4.08 2.40 
MAX3074EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 MAX3233ECPP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, 

MAX3074EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 ESD Protected* .... : 880 6.64 3.90 
Or a esr rascaa 222 324 121 | amin Ean 3.6, 250, Dual 52 Tasco, arenas 
MAX3075EASA+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 Meee 3 to 3.GY 2DKboe Boal RSD5 Tranaeak : ; : 
MAXSO7SEEPA-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 129 3241.94 i ESD Prataated® Jaa O50 OER Soy 
MAX3075EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 MAX3235ECWP4G36-ND | 4.5V to 5.5V, 250Kbps : ‘ ; 
MAX3076EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 5.38 4.06 2.61 ESD Protected* B11 6412 4.23 
RE ereeE CRMNGHL cay’ Recdte peas een Fey WAXG2SSEEWPYG3E-ND |4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, 

aa - : : : ESD Protected* 11.24 848 5.44 
MANSOPBEESD GND aay. ie ae Transcalver™ nae S24 18 MAX3287CAl4-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver*. 753 5.68 3.65 
NaS an ERGRMANGM 3.3V' AS. aauRe 459 Taneesher™ oy Ge Oa MAX3237EAl+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver*. 10.76 812 5.21 
MSSUTHEEERMANTTM| 3 3. RS-ABE/RS-420 Tronccotver™ eh) SO a MAX3237ECAI+-ND |3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected 875 6.60 4.23 

4 "By BC., , ivarie f ‘ ‘ MAX3237EEAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 11.98 9.04 5.79 

MAX3077EESA+-ND_ | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 429 3.24 1.91 ; 

—~ MAX3238EAI+-ND 38V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver 
MAX3078EASA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 5.38 4.06 2.61 with Ate Shutdiowm Plis® WHe ASP ARR 
MAX3078EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 MAXS298ECAI-ND |3V to 5.5V. 250Khps True RS Boy Gh oe 
Nee EESA gio 9.3V, RS-485/RS~422 Transceiver ee MAX3238ECAls-ND_ |3V to 58V 250Kbps True AS.232 Transceiver, ESD Prot 875 660 423 
MAX3079EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 538 4.06 2.61 a ms z : 2 : 

. a a iver* MAX3241CAl+-ND 8V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver .. SSSICSNSIGS 
MAX3079EASD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 538 4.06 2.61 : 

5 5 = Sane MAX3241EAl+-ND 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* .. 10.76 8.12 5.21 
MASS OT SEERD END 3.3V, RS-485/RS-402 Transceiver eS eae MAX3241ECAls-ND_ | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Protected 875 660 423 
MAX3079EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 MAS TOUTE EA TMNDIM| SV to REV’ LP True RS-239 T iat EsbiPratectad® ey On Sa 
MS OCEES Dang) !OMbps, High Speed, Slew-Rate Limited MAX3243CAls-ND _[3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown'. 7.53 5.68 3.65 

RS-485/RS-422 Transceiver... 3.45 260 1.84 ee Ds la i Bs E : 
MAX3082CPA+-ND__| 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 Transceiver* 299 2.26 1.33 MAX3243EAl+-ND_ /3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown 10.76 8.12 5.24 
zi i a imi MAX3243ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX3082CSA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
7 ! iver® ESD Protected* es 875 6.60 4.23 
RS-485/RS-422 Transceiver* .... 2.99 226 1.33 MAX3244ECAl+-ND |3V V. RS-239 TH ‘i ith AutoShutd 
MAX3082ESA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited + ee eat ransceiver with AutoShutdown, A Bey AB 
RS-485/RS-422 Transceiver* ... 3.74 282 1.66 rotecte se 75 6. : 
MAX3086CSD-ND 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited MAX3244ECWI-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
RS-485/RS-422 Transceiver 2.99 2.26 1.33 ESD Protected sessetnetnannases 875 6.60 4.23 
MAX3086CSD+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited MAX3245ECAI+-ND Alea ia Transceiver with AutoShutdown, heyy cies 
RS-485/RS-422 Transceiver* ... 2.99 2.26 1.33 ereoszayeam | Rete : 4 ; 
MAX3088CSA+TCT-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited Sy 
DME vik Gace ew aac See cee tae MAX3250CAL+-ND ae ee RS-232 Transcelver* ae on ot 
MAX3089ESD+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited ke (0 5.5V, ps, RS-232 Transceiver* . ; : : 
RS ARE ee cool. Ree ae 

a ” s | ps to ps, a 2 ransceiver. . 2 os 
Ee DPA Ee accir ecaniraaal en ; ae eee faa | MAXS291EPD+-ND | SMibps to 1OMbps, RS-486/RS-422 Transceiver* 951 7.18 4.22 
MAX3095CPE+-ND | 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected*. 3.02 2.28 1.34 Vheaemanan Ae Ohbis: Reedasyne 2507 é Be te ea 
MAX3095EPE-ND —_| 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected 429 3.24 1.91 ad Tog. Up to pS, Ro” pee ranscgver u : : 
MAX3096CEE+-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Prot.* .... 3.02 2.28 1.34 MAX3311CUB+-ND_— | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver* 2.60 1.96 1.15 
MAX3096CSE+-ND__| 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Prot.* 3.02 2.28 1.34 MAX3311ECUB+-ND Se a Supply Current RS-232 Transceiver, ees 
MAX3097ECSE+-ND [32Mbps, 3V-5.5V, Triple RS-422/RS-485 Revr., ESD Prot. 875 6.60 3.89 seseeseene : . : 
MAX3100CEE+-ND — | SPI/Microwire-Compatible UART* 700 528 3.10 MAXS31 1 EEUB+-ND) | 460Kbps, 1A Supply Currant RS-282 Transceiver, 

MAX3100CPD+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART 700 5.28 3.10 ESD Protected on 3.79 286 1.68 
MAX3100EEE+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART 999 7.54 443 MAX3313CUB+-ND | 460Kbps, 1pA Supply Current RS-232 Transceiver A LS ea 
MAX3100EPD+-ND _| SPI/Microwire-Compatible UART 9.99 7.54 4.43 MAX3313ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, 
MAX3110ECNI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected ESD Protected* . 2.92 2.20 1.29 
RS-232 Transceiver* diet 876 516 MAX3319ECAE+-ND | 2.5V, 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver 549 414 2.44 
MAX3110ECW1+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected MAX3320TEAP-ND _ |3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with 6.49 4.90 2.89 
RS-232 Transceiver* 11.61 876 5.16 MAX3320TEAP+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 649 490 2.87 
MAX8111ECWI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected MAX3323EEUE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver for Multidrop 
SESE Tanscoer eee MAX3380ECUP+-ND tn a60Kbpe, BS 290 Tia iver* “D0-TS80P 328 174 378 
MAX3111EEWI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected + HA, ps, RS-232 Transceiver .20- ! ; : 
‘i EUMicrowire-Compallile ART and ESD) Erovecta ‘G2 (DRA Tap MAX@380EEUP4-ND_|1yA, 460Kbps, RS-232 Transceiver* '20-TSSOP__8.98 678 4.38 
MAX3140CEl+-ND —_| SPI/Microwire-Compatible UART with Integrated True MAX3386ECUP+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected .20-TSSOP 5.70 4.30 2.75 
Fail-Safe RS-485/RS-422 Transceiver* 999 7.54 4.44 MAX3387ECUG+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, 
MAX3157CAI+-ND __| High CMRR RS-485 Transceiver with +50V Isolation* .. 8.61 650 4.59 ESD Protected* . es ..24-TSSOP 7.34 5.54 3.25 
MAX3160CAP+-ND | +3V to +5.5V, 1pA, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol MAX3387EEUG+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, 
Transceiver* NEWS... ot 13.52 10.20 6.00 ESD Protected* .24-TSSOP_ 8.75 6.60 3.88 
MAX3160EAP+-ND | +3V to +5.5V, 1p/A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiproto i ea EEIe SD High Dine ark a a eats “ ion on ae i a 
Transceiver* .. oes 19.29 14.56 10.29 += eripheral Controller wit! nterface* . ~ 7.45 i Rs} 
MAX3160EEAP+-ND | +3V to +5.5V, 1p), RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol MAX3420EETG+-ND_ | USB Peripheral Controller with SPI Interface* . 24-TOFN 7.90 5.96 3.51 
Transceiver .. 20.22 15.26 8.93 MAX3420EEVKIT-2+-ND | Evalution Kit for MAX3420E*.... 46.80 - = 
MAX3161EAG+-ND | +3V to +5.5V, 1A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol MAX3421EEHJ+-ND_| USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface* 11.10 8.38 4.93 
Transceiver* .. 19.29 14.56 10.29 MAX3421EETJ+-ND | USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface* 10.94 8.26 4.86 
MAX3162CAI+-ND +3V to +5.5V,Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface MAX3421EVKIT-14-ND | Evaluation Kit for MAX3421E*..... 58.50 _ — 
and Single RS-485/422 Transceiver* 13.52 10.20 6.00 MAX3430CPA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 554 418 2.46 
MAX3162EAI+-ND | +3V to +5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface MAX3430CSA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 5.54 418 2.46 
and Single RS-485/422 Transceiver* 28-SSOP 19.29 14.56 8.57 MAX3430EPA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 6.89 5.20 3.06 
MAX3208EAUB+-ND | 4-Ch. HS Diff. 41/0 Port ESD Prot. Diode Array 10-yMAX 1.35 1.02 60 MAX3430ESA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 689 520 3.06 
MAX3209ECUU+-ND | 12V, Dual RS-232 Serial Port with Low-Power Standby MAX3440EEPA+-ND | 60V Fault Protected RS-485/J1708 Transceiver 5.41 4.08 2.40 
for Motherboards/Desktops*..... 8-TSSOP 5.72 4.32 277 MAXS3440EESA+-ND | 60V Fault Protected RS-485/J1708 Transceiver* 541 4.08 2.40 
MAX3218CAP-ND 1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown 474 358 2.10 MAXS3453EETE+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* . 1.80 1.36 .80 
MAX3218CAP+-ND | 1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown*. 474 358 2.10 MAX3454EETE+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* . 1.80 1.36  .80 
MAX3221CAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 2.84 214 1.37 MAX3454EEUD+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* . 1.80 1.36.80 
MAX3221EAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown*.. 4.05 3.06 1.96 MAX3460CSD+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 718 5.42 3.48 
MAX3221ECAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, MAX3460ESD+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 10.26 7.74 4.97 
ESD Protected* ae = 326 246 1.58 MAX3462CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 718 5.42 3.50 
MAX3221EEAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver MAX3462ESA+-ND__|5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 10.26 7.74 4.97 
ESD Protected* 466 3.52 2.26 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
INTERFACE (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Price Eachse MAX637ACPA+-ND | -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 6.86 5.18 3.32 
Description 1 25 «(100 MAX637ACSA+-ND | -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 7.10 5.36 3.44 
MAX638ACPA-ND 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulato 6.86 5.18 3.05 
MAX3463CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 718 5.42 3.50 MAX638ACPA+-ND | 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 686 5.18 3.05 
MAX3463ESA+-ND | SV, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 10.26 7.74 4.97 MAX638ACSA+-ND_| 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 710 536 3.44 
MAXG464CSA+-ND’ | SV, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transcalver® 718 5.42 3.50 MAXG41ACSA+-ND _ | Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator* 740 536 3.15 
MAX3464ESA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver 10.26 7.74 4.97 MAX641AESA+-ND _| Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator* SOIC 11.05 8.34 4.91 
MAXS3465CSD+-ND_| 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 2.64 1.70 MAX660CPA+-ND | 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter* . -Dip 6.94 5.24 3.50 
MAX3465ESD+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.95 2.98 1.91 MAX660CSA+-ND 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter* . SOIC 7.29 5.50 3.68 
MAX3466CSD+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 2.64 1.70 MAX662ACPA+-ND | 12V Supply for Flash Memory* i 4.80 3.62 2.32 
MAX3467CPA+-ND | SV, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 264 1.70 MAX662ACSA+-ND | 12V Supply for Flash Memory* an 490 370 237 
MAX3467CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 2.64 1.70 MAX663CPA+-ND | Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator*. 421 318 2.03 
MAX3467EPA+-ND_| 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.95 2.98 1.91 MAX663CSA+-ND | Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator*. 464 350 2.24 
MSS TES END My uth: Regent app datiscelvah 38 a8 ig! MAX663ESA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator*. 6.89 5.20 3.34 
+" i ps, RS~ - ransceiver i i i MAX664CSA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator*. 5.64 4.26 2.73 
MAX3468ESA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.95 298 1.91 MAXG65CPA-ND | CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter... 994 7.50 4.81 
MAX3469CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 264 1.70 MAX665CPA+-ND | CMOS aViSwitched-Capacitor Voltage Converter* 994 750 4.81 
MAX3469ESA+-ND_| 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.95 2.98 1.91 MAX666CPA+-ND | CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector* . 488 368 2.36 
MAX3471EUA+-ND | 1.6A, RS-485/RS-422, Half-Duplex Differential Transceiver* . 519 3.92 2.31 MAX666CSA+-ND. CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector* . 6.35 4.04 2.59 
MAX3480ACPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 37.55 28.34 18.17 MAX666ESA+-ND CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector ... 8.32 6.28 4.02 
MAX3480AEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 53.64 40.48 23.82 MAX667CPA+-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 5.49 414 276 
MAX3480BCPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 35.62 26.88 17.24 MAX667CSA+-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 5.72 432 2.88 
MAX3480BEPI+-ND_| 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 50.85 38.38 24.61 MAX667EPA+-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 713 5.38 3.59 
MAX3480EACPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 35.67 26.92 17.26 MAX667ESA+-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 7.39 5.58 3.72 
MAX3480EAEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 50.93 38.44 25.66 MAX668EUB+-ND 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller*. 5.43 410 2.46 
MAX3480EBCPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 33.92 25.60 15.05 MAX680CPA+-ND +5V to +10V Voltage Converter*.. 448 3.38 217 
MAX3480EBEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 48.47 36.58 29.05 MAX680CSA+-ND +5V to +10V Voltage Converter* 490 3.70 2.38 
MAX3483ECSA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True MAX680EPA+-ND +5V to +10V Voltage Converter*... 615 464 2.74 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 4.32 3.26 2.09 MAX683EUA+-ND —_| 3.3V Input to Regulated 5V Output Charge Pump*.. 5.41 4.08 2.39 
MAX3483EESA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True MAX710ESE+-ND 3.3V or 5V Output Step Up/Down DC/DC Converter 7.61 5.74 3.38 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 546 412 264 MAX712CPE+-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH* 7.71 5.82 3.88 
MAX3485ESA+-ND | 3.3V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/RS-422 MAX712CSE+-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH* 8.08 6.10 3.92 
Transceiver* NEW!.... 4.77 3.60 2.31 MAX713CPE+-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH* 7.71 582 3.88 
MAX3486CSA+-ND | 3.3V, 2.5Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 MAX713CSE+-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH* .. 8.08 610 3.92 
Transceiver 3.82 288 2.21 MAX730ACSA+-ND__| 5V, Step Down, Current Mode PWM DC/DC Converter* 5.57 4.20 2.69 
MAX3490CSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 MAX732CWE+-ND | +12V Step-Up Current Mode PWM Reg. for Flash Memory 6.84 5.16 3.31 
Transceiver* 3.82 288 1.84 MAX734CPA+-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory* 5.01 3.78 2.42 
MAX3490ECSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 MAX734CSA+-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory* 5.54 418 268 
Transceiver* .. A325 (3:26) 92.511 MAX738ACWE+-ND | 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* 6.70 5.06 2.98 
MAX3491ECSD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbp: MAX743CPE+-ND Dual Output, Switch-Mode Regulator* .. 11.24 848 4.99 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 432 3.26 2.09 MAX749CPA+-ND | Digitally Adjustable LCD Bias Supply* . Dip 649 490 3.14 
MAX3491EESD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True MAX749CSA+-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply* .. SOIC 36.76 5.10 3.27 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 546 412 2.64 MAX750ACSA-ND Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator. SOIC 5.57 4.20 2.69 
MAX13080EASD+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 416 3.14 1.85 MAX750ACSA+-ND__ | Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator “SOIC 5.57 4.20 2.69 
MAX13080ECSD+-ND) 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.79 286 1.98 MAX751CPA-ND +5V Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter -8-Dip 5.51 4.16 2.45 
MAX13080EESD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 400 3.02 1.77 MAX751CPA+-ND +5V Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter i 5.51 416 2.45 
MAX13081ECSA+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.23 2.44 1.57 MAX752CPA-ND Adjustable Step-Up Current Mode PWM Regulator .. -Dip 7.37 5.56 3.27 
MAX13082ECPA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 315 2.38 1.53 MAX756CPA+-ND | High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* ip 4.80 362 2.14 
MAX13082ECSA+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 310 234 1.50 MAX756CSA+-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* . 5.38 4.06 2.60 
MAX13082EEPA+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.39 256 1.51 MAX757CSA+-ND Adjustable Output, Step-Up DC/DC Converter SOIC 5.38 4.06 2.38 
MAX13082EESA+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.34 252 1.49 MAX758ACPA+-ND | Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator 6.41 484 3.23 
MAX13083ECPD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.84 290 1.87 MAX761CPA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter 543 410 2.41 
MAX13083EEPD+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 4.05 3.06 1.96 MAX761CSA+-ND | 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter 5.99 452 2.90 
MAX13083EESD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 4.00 3.02 1.93 MAX761ESA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter*.. 814 614 3.69 
MAX13085EASA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.50 264 1.70 MAX762CSA+-ND 15V, High-Efficiency, Low 1Q, Step-Up DC/DC Converter 5.99 452 3.45 
MAX13085ECSA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 3.10 2.34 1.50 MAX764CSA+-ND —5V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* 6.10 460 2.70 
MAX13085EEPA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 339 256 151 MAX764ESA+-ND | -5V or Adj., High-Efficiency, Low 1, DC/DC Inverter* 880 664 3.91 
MAX13085EESA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 334 252 1.49 MAX765CPA-ND —12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Inverter. 5.99 452 2.65 
MAX13086EEPD+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 4.05 3.06 1.96 MAX765CPA+-ND | -12V or Adj, High-Efficiency, Low IQ DC/DC Inverter 5.99 452 2.65 
MAX13086EESD+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 4.00 3.02 1.93 MAX765ESA+-ND —12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Inverter 8.80 6.64 3.91 
MAX13087EESA+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* NEW! 3.45 2.60 1.53 Yea a Bene invent 2 Ae ae 
4 = 7 iver* + - inverter i : ! 
Re CEASCMN| oy Recaneres aoe eee ait S20 tes. | MAX76BESAL-ND | 12V or Adj High-Efficiency, Low I, DC/DC inverter* 8-S0IC 8.80 664 3.91 
MAX13443EASA+-ND| 80V RS-485/J1708 Fail-Safe Transceiver* NEW! 5.41 4.08 2.40 ME SOCo. aN Dig) SV or Adj. High-Etficlency, Low (Q, Step-Up DC/DC 
MAX13485EESA+-ND | Hatf-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 307 232 1.36 GGnverteh sx AD i) ee 
MAX1348GEESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver*. 3.07 2.32 1.36 Ha Sea a ee ley Dow Conroe pate ou ea ae 
5 7 x 5 iver® + isolated Transformer Driver for pplications i ! i 
MS RTECS ND tai Dine a Rae al S Or ee te MAX845EUA+-ND | Isolated Transformer Driver for PCMICIA Applications 419 316 224 
MXL1344ACAG4-ND | 5V, Multiprotocol, Software-Selectable Cable Terminator* 1458 11.00 7.06 MAX848ESE+-ND | High-Power, Low-Noise, Step-Up DC/DC Converter* . 6.36 4.80 2.82 
F MAX856CSA+-ND 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Converter* .... 413 312 1.83 
MXL1535ECWI+-ND | 3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver*. 11.26 850 5.00 LUA : 
MXL1543CAl+-ND | 5V Multiprotocol, Software-Selectable Cl MAX860ISA+-ND 50mA, Frequency Selectable, Switched-Capacitance 
Transceiver Wa ee MAX865EUA+-ND fous Diet outnie Charge Pump 300 70 160 
+-| i + 7 if p i 
I acaaaiuaam! °y, utprotoco|, SoRwara-Selectabte Gontral Pena a MAX868EUB+-ND — | Regulated, Adjustable -2x Inverting Charge Pump 451 340 200 
= = = = MAX873ACSA-ND 2.5V, Low Power, Low-Drift, Precision Voltage Referenc SOIC 13.86 10.46 6.15 
MAX881REUB+-ND | Low Noise Bias Supply® .... §.06 3.82 2.24 
POWER AND BATTERY MAX882CSA+-ND —_| 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator* 411 310 1.83 
MANAGEMENT MAX882ESA+-ND 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator* 5:20 3:94) 2/53) 
Digi-Key piceEache MAX883CSA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Regulator* 411 310 1.83 
Part No Description 1 25. «100 MAX889RESA+-ND___| 0.5MHz, Regulated, 200mA, Inverting Charge Pump* 5.86 442 2.60 
MAX603CSACND | SV or Adj. LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator® 477 360 2.12 SEES ReR TEIN cuit Regulated, 200m, Invarting Charge Puma SO aoe 
a 9 ’ . ” 2 7 + urrent-Limited, High-Side P-Ch. Switch with Thermal i i { 
MAX603CPA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* ... 435 3.28 1.92 MAX1614EUA+-ND | High-Side, Nechabeet MOSFET Switch Driver* 427 3.22 1.89 
MAX603ESA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 1Q, 500mA Linear Regulator* 6.07 4.58 2.69 MAX1615EUK+TCT-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* 1.93 146 1.28 
MAX604CSA+-ND | Adjustable Low Dropout Regulator® 477 3.60 2.12 MAX1615EUK+TTR-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* 2920.00/2,500 
MAX604CPA+-ND __| Adjustable Low Dropout Regulator 4.35 3.28 1.92 MAX1623EAP+-ND | Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down Regulator™........20-SSOP 11.74 886 5.20 
MAX604ESA+-ND —_| Adjustable Low Dropout Regulator* 6.07 4.58 2.69 MAX1626ESA+-ND | 3.3V/5V, High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller*. 8-SOIC 4.61 348 2.06 
MAX619CSA+-ND —_| Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* .. 445 3.36 1.97 MAX1627ESA+-ND | Adj., High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller* 461 348 2.06 
MAX619ESA+-ND —_| Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* . 6.02 454 2.66 MAX1644EAE-ND —_| Sync. Rectification, Step-Down Regulator 10.02 7.56 4.45 
MAX627CSA+-ND __| Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver*... 3.87 2.92 1.95 MAX1644EAE+-ND _| Sync. Rectification, Step-Down Regulator* . 10.02 7.56 4.45 
Ee Hh daane, Boost ot mentina a Converter i a a3 MAX1649CSA+-ND | 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* . 496 3.74 2.19 
" ‘ep-Up switching Regulato! : . 5 MAX1649ESA+-ND | 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* . 6.23 4.70 2.77 
MAX630CSA+-ND —_| CMOS Step-Up Switching Regulator*. 7.95 6.00 3.84 MAX1655EEE+-ND | High-Efficiency, PWM Step-Down DC/DC Controller*. 954 7.20 4.24 
MAX631ACPA-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. 6.86 5.18 3.05 MAX1658ESA+-ND 350mA 16.5V input, UDO Linear Regulator™...... 5.06 3.82 2.24 
MAX631ACPA+-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* 6.86 5.18 3.05 MAX1659ESA+-ND | 5V, 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator* NEW! 6.06 3.82 2.24 
MAX631ACSA-ND__| +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. 710 5.36 3.44 MAX1672EEE+-ND | Step-Up/Down DC/DC Converter* 684 5.16 3.03 
MAX631ACSA+-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* .. 7.10 536 3.44 MAX1673ESA+-ND | Regulator 125mA Output, Charge-Pump §.33 4.02 2.36 
MAX632ACPA+-ND | +12\/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* i 6.86 5.18 3.05 MAX1674EUA+-ND | Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 6.06 3.82 2.24 
MAX632ACSA-ND +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulato 7.10 5.36 3.44 MAX1675EUA+-ND | Step-Up DC/DC Converter* ... fcr me 5.06 3.82 2.24 
MAX632ACSA+-ND | +12\/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* 710 5.36 3.15 MAX1676EUB+-ND | Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 6.43 410 2.41 
MAX634CPA+-ND _| CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* 652 4.92 3.16 MAX1681ESA+-ND | 125mA, Switched-Capacitor Voltage Converter* ..... 533 402 2.36 
MAX634CSA+-ND. CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* .... 7.18 542 3.48 MAX1684EEE+-ND | 300kHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter*. 8.56 646 3.79 
MAX635ACPA+-ND | -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 6.86 5.18 3.32 MAX1685EEE+-ND | 600kHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter*.. 8.56 646 3.79 
MAX635ACSA+-ND | -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 710 5.36 3.44 MAX1692EUB+-ND | Step-Down Regulator*...... 6.31 476 2.80 
MAX636ACPA+-ND | -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* ip 686 518 3.05 MAX1709ESE+-ND | 4A, Low-Noise, High-Freq. Step-Up DC/DC Converter 9.73 7.34 4.32 
MAX636ACSA+-ND | -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator® ............. 7.10 5.36 3.44 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1142 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


POWER AND BATTERY Digi-Key Price Each 


MANAGEMENT (Continued) Part No. Description Pkg. 125100 
Price Each MAX8663ETL+-ND —) Power Management ICs for Sinlge-Cell, Li+ Battery 
Description Pk 1 25 100 Operated Devices* 40-TOFN-EP 9.88 7.46 4.78 
P = g- MAX8671XETL+-ND | Power Management IC with Integrated Charger 11.26 8.50 5.45 
MAX1715EEl+-ND | Ultra High Efficiency, Dual Step-Down Controller for MAX8723ETEs-ND | Internal Switch, Step-Down Regulator* ae Gos ane 
Notebook Computers* 811 6.12 4.23 , otep-Down Regulator™....... . i r 


456 3.44 2.43 
419) san 2.77 
6320.00/2,500 
1.78 134 .79 
1.78 134  .78 


S0T-23-5 363 274 240 MAX8869EUE33+-ND | 1A, MicroCap, Low Dropout, Linear Regulator 
SOT-23-5 5480.00/2,500 MAX8881EUTSO+TCT-ND | 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with POK* .. 
SOT-23-5 3.63 274 2.40 MAX8881EUT50+TTR-ND | 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with POK* 
S01-23-5 5480.00/2,500 MAX15006AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* 
MAX15007AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* ... 


MAX1724EZK33+TCT-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter’ 
MAX1724EZK33+TTR-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter* 
MAX1724EZK50+TCT-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter* 
MAX1724EZK50+TTR-ND| 5V, Step-Up DC/DC Converter* 
MAX1737EEI+-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithi 
Controller* 
MAX1745EUB+-ND | High Voltage, Step-Down DC/DC Controller* . 
MAX1758EAI+-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger 
with Internal 28V Switch* 
MAX1759EUB+-ND | Buck/Boost Regulating Charge Pump? ... 
MAX1760EUB+-ND | 0.8A, Low-Noise, 1MHz, Step-Up DC/DC 
MAX1771CPA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficien 
MAX1771CSA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 
MAX1771ESA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 
MAX1772EEI+-ND Multichemistry Battery-Charger Building Block* 
MAX1775EEE+-ND | Dual Output Step-Down DC/DC Converter* 
MAX1791EUB+-ND | High Efficiency, Step-Down Controller* .. 

MAX1792EUA15-ND | 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 
MAX1792EUA15+-ND] 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 
MAX1797EUA+-ND _ | Low Supply Current, Step-Up DC/DC Converter* 
MAX1806EUA08+-ND] 0.8V, 500mA, Low-Voltage Linear Regulator* 
MAX1831EEE-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator 
MAX1831EEE+-ND | 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator* . 
MAX1931EUB+-ND | Current-Limited Switch for Single USB Port* 
MAX4420CPA+-ND | High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* 


7.76 5.86 3.45 


eee ee) SUPERVISORS AND 
959 7.24 4.26 VOLTAGE MONITORS 


10-MAX 6.33 4.78 281 Digi-Key Price Each 

10-uMAX 6.97 5.26 3.09 Part No. Description 1 25 100 
8-Dip 4.45 3.36 2.15 MAX690ACPA+-ND | Microprocessor WDT/Reset Circuit* 6.94 5.24 3.36 
8-SOIC 488 368 216 MAX690ACSA+-ND _ |Microprocessor WDT/Reset Circuit* (ee) GW es 
8-SOIC 6.65 5.02 2.95 MAX690AESA+-ND | Microprocessor WDT/Reset Circuit* 10.20 7.70 578 
28-QSOP 12.40 9.36 5.50 MAX690CPA+-ND Microprocessor WDT/Reset Circuit* 7.23 546 3.50 
16-QSOP 832 6.28 3.69 MAX690EPA+-ND Microprocessor WDT/Reset Circuit* 10.49 7.92 5.08 
10-uMAX 5.67 4.28 2.75 MAX691ACPE+-ND _ |Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator 784 592 3.80 
S-uMAX 3.18 240 1.41 MAX691ACWE+-ND  |Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator 824 6.22 479 
MAX 3.18 2.40 1.41 MAXG91AEPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen. *... 983 7.42 4.75 
-WMAX = 9.96 7.52 4.42 MAX691CPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator*... 7.84 592 3.80 


MAX 3.50 2.64 1.69 MAX691CWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator* 8.64 652 418 
16-QSOP 11.29 8.52 5.01 - = —— 

# MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit . 6.94 5.24 3.50 
16-QSOP 11.29 8.52 5.01 694 524 336 


« MAX692ACPA+-ND —_|Microprocessor Supervisory Circuit* 
ib a ae ie au MAX692CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 7.23 546 3.50 
i : ‘ 7.84 5.92 3.80 


MAX4420ESA+-ND | High-Speed GA MOSFET Driver, Non-Inverting* BSOIC 458 346 247 MAX693ACPE+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit* oe eer 


MAX4429CPA+-ND | High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting*... é 339 256 1.83 MAX693CREtND! [Microprocessor Supervisory Circuit™ 
MAX4820EUP4-ND | +3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Driver with MAX694CPA+-ND [Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 


Serial/Parallel Interface* .... ssc 3.68 2.78 1.67 Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140nS* 7.23 5.46 3.50 
MAX5035CUSA+-ND | 76V, 1A, High Efficiency Step-Down DC/DC Converter* 7.16 540 3.16 MAX695CPE+-ND —_/Microprocessor WDT/Battery Switchover/Rese' 7.84 5.92 3.80 
MAX5062AASA+-ND | 125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver*. 511 3.86 2.47 MAX695CWE+-ND —_ Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator 8.64 652 4.18 
MAXS5063AASA+-ND | 125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver*. 5.11 3.86 2.47 MAX696EWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* 12.53 9.46 6.03 


MAX699CPA+-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controller’ ..... 
217 1.64 1.05 MAX700CSA+-ND Adj. Threshold Power-Supply Monitor with Reset* 
MAX701CPA+-ND Power Supply Monitor with Reset*.. 
217 1.64 1.05 MAX701CSA+-ND Power Supply Monitor with Reset* 
MAX701ESA+-ND Power Supply Monitor with Reset 
2.17 1.64 1.05 MAX703CPA+-ND —_ |Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Battery Backup, 4.65V Reset* 
247 1.64 1.06 MAX703CSA+-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Battery Backup, 4.65V Reset* 


493 3.72 2.38 
S19) 3:92 2162 
472 356 2.37 
472 356 2.37 
612 462 3.08 


MAX5070AASA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode 
PWM Controller®............... sate 
MAX5070AAUA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode 
PWM Controller* ae eee 
MAX5070BASA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode 
PWM Controller* re saat 
MAX5070BAUA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode 
PWM Controller® .............. 

MAX5086BATE+-ND | 65V, 250mA, Low Quiescent Current Lineai 


610 4.60 2.95 


610 460 2.95 


Adjustable Reset Delay* : rss 4.05 3.06 2.75 MAX704CPA+-ND —_|Low Cost, !P Supervisory Circuit 

MAX5087BATE+-ND | 65V, 400mA, Low Quiescent Current Linear Regulator with with Battery Backup, 4.4V Reset 610 460 2.95 
Adjustable Reset Delay* we 1 ey Gey ZN MWAX7O4CSA-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit 

MAXSO94AAUA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mod Mn Batieh/ Hackior Aa Resat 610 460 2.95 
PWM Controller* .. 247 4.64 1.06 wi jattery Backup, 4.: eset..... x * 


MAX704CSA+-ND Low Cost, pP Supervisory Circuit 
with Battery Backup, 4.4V Reset 
MAX704ESA+-ND Low Cost, pP Supervisory Circuit 
with Battery Backup, 4.4V Reset*.. 


MAX5094BASA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode 
PWM Controller* ate 
MAX6647MUA+-ND_ | +145°C Precision SMBus Compatible Remote/Local Sensor 
with Overtemperature Alarms* NEW!........... 


217 1.64 1.06 610 4.60 2.95 


4.08 3.08 1.82 92) 16:53 518 


MAX6791TPLD2+TTR-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX705CPA+-ND —_|Low Cost, 1P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
Supervisory Functions* ..... 6480.00/2,500 WDT Output, 4.65V Reset*..... 546 412 264 
MAX6791TPSD2+TCT-ND) High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX705CSA+-ND —_|Low Cost, !P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
Supervisory Functions*.... 429 3.24 2.84 WOT Output, 4.65V Reset*.... 546 412 2.64 
MAX6791TPSD2+TTR-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX705ESA+-ND —_| Low Cost, sP Supervisory Circuit with Battery Backup, 
Supervisory Functions®.... 6480.00/2,500 WOT Output, 4.65V Reset*.... 7410 5.36 3.43 
MAX6792TPLD2+TCT-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX706CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 546 412 2.64 
Supervisory Functions* ..... 4.29 3.24 2.84 MAX706CSA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 546 412 2.64 
MAX6792TPLD2+TTR-ND] High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX706PCSA+-ND —|2.63V Microprocessor Supervisory Circuit 591 446 2.86 
Supervisory Functions® ..... 6480.00/2,500 MAX706SCSA+-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 5.91 446 2.86 
MAX6792TPSD2+TCT-ND} High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX706TCUA+-ND —_|3.08V Microprocessor Supervisory Circuit* 6.73 5.08 2.99 
Supervisory Functions*..... : : 4.29 3.24 2.84 MAX707CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX6792TPSD2+TTR-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* ... 490 3.70 2.37 
Supervisory Functions a 6480.00/2,500 MAX707CSA+-ND —_|Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX6793TPLD2+TCT-ND High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* ... 490 3.70 2.37 
Supervisory Functions*..... ; 4.03 3.04 2.66 MAX708CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX6793TPLD2+TTR-ND| petites LE aan Dual Linear Regulator with aaa ane Sh0 Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* 490 3.70 237 
MAX6793TPSD2sTCT-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with ans Sei ciaiammme| On 0S. Microprocesso: Suner/sory Creu, te) Ssh bay 
Supervisory Functions*..... 4.03 3.04 2.66 ctive-High/Low Reset, 4. ese pee a 5 : 
- - MAX708SCSA+-ND —_|Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit 
MAX6793TPSD2+TTR-ND] High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with Active-High/Low 2.93V Reset* 530 400 2.56 
Supervisory Functions*..... 6080.00/2,500 aj = = : i ‘ 
MAX6794TPLD2sTCT-ND | High-Voltage, Micropower. Dual Linear Regulator with MAX709RCSA-ND__|Power Supply Monitor, 2.63V Reset. 286 2.16 1.39 
Supervisory Functions*.... 403 3.04 2.66 MAX709LCPA+-ND | Power Supply Monitor, 4.65V Reset 26520028 
MAX6794TPLD2+TTR-ND| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with MAX709LCSA+-ND — |Power Supply Monitor, 4.65V Reset 2.86 216 1.39 
Supervisory Functions*.... 6080.00/2,500 MAX709MCPA+-ND  |Power Supply Monitor, 4.40V Reset 265 2.00 1.28 
MAX6794TPSD2+ICT-ND| High-Voltage, Mi Dual Li Regulat ith MAX791CPE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory 848 640 4.10 
i gunenvisany Functions’ cscs AG aan BER MAX791CSEs-ND [High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* 8.90 6.72 431 
MAX6794TPSD2+TTR-ND) High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with eS weet fat iulbroprocessor Supanviony se a8 ous = 
Supervisory Functions* 6080.00/2,500 v6 +" F jj., Microprocessor Supervisory Circuit 5 i 7! 
MAX6795TPLD2+TCT-ND| High-Voltage, Micropower, MAX793TESE+-ND —|3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit*.... 1113 8.88 5.92 
Supervisory Functions* ..... A200 256226 MAX800LCPE-ND uP Supervisory Circuit with 4.65V Reset, Chip Enable, 9.28 7.00 4.50 
MAX6795TPLD2+TTR-ND| High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with MAX803MEXR+TCT-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* . es ald) a) 
Supervisory Functions*.... . , . 5160.00/2,500 MAX803MEXR+TTR-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* .. 3400.00/2,500 
MAX6795TPSD2+TCT-ND| High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with MAX803REXR+TCT-ND |2.63V, Microprocessor Reset Circuit* .. 2.25 1.70 1.49 
Supervisory Functions* 3.42 2.58 2.26 MAX803REXR+TTR-ND |2.63V, Microprocessor Reset Circuit* .. 3400.00/2,500 
MAX6795TPSD24TTR-ND| High-Voltage, Micropower, MAX803SEXR+TCT-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* . 225 170 149 
Supervisory Functions® .... 5160.00/2,500 MAX803SEXR+TTR-ND_|2.93V, Microprocessor Reset Circuit* . 3400.00/2,500 
ee Uae age) High-Voltage, Micropawer, Single Linear Regulator with MAXBOSLEUR‘TCT-ND_|4.63V, Microprocessor Reset Circuit™ . 212 1.60 1.40 
SEEN TR PRGA AL eee egre nee Re SO Beh a MAXBO9LEUR+TTR-ND |4.63V, Microprocessor Reset Circuit* . 3200.00/2,500 
ih aad isan tage, Fie ator wit! SEMI GUTE MAX809MEUR+TCT-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* . 242 1.60 1.40 
Me ce Tene bgt Voltane, Mlerapower de MAX809MEUR+TTR-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* . 3200.00/2,500 
z sien Son Pincioree ayn BER BBE MAX809REUR+TCT-ND |2.63V, Microprocessor Reset Circuit* . 212 1.60 1.40 
MAX6796TPSD2+TTR-ND] High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with MAX809REUR+TTR-ND |2.63V, Microprocessor Reset Circuit* . 3200.00/2,500 
Supervisory Functions* 5160.00/2,500 MAX809SEUR+TCT-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* .. 212 1.60 1.40 
MAX8516EUB+-ND | 1A, 0.2V Dropout LDO Regulator 10- MAX 2.97 294 i 1.32 MAX809SEUR+TTR-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* .. 3200.00/2,500 
, 0. ul i i i ze ciao 
MAX8556ETE+-ND | 4A Ultra Low Input Voltage LDO Regulator 16-TOFN 5.83 4.40 2.82 MAXB09TEUR+TCT-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit* . 242 1.60 1.40 
MAX8557ETE+-ND | 4A Ultra Low Input Voltage LDO Regulator 16-TOFN 5.83 4.40 2.58 MAX809TEUR+TTR-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit* .. .-SOT-23 3200.00/2,500 
MAX8581ETB+TCT-ND| 2.5MHz Step-Down Converter* O-TDFN-EP 3.92 2.96 2.59 MAX810SEUR+TCT-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* .. SOT-23 212 1.60 1.40 
MAX8581ETB+TTR-ND| 2.5MHz Step-Down Converter* 40-TDFN-EP 4330.00/2,500 MAX810SEUR+TTR-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* .. SOT-23 3200.00/2,500 
MAX8582ETB+TCT-ND| 1.5MHz Step-Down Converter* 10-TDFN-EP 3.92 2.96 2.59 MAXB11LEUS#TCT-ND |4.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 2.15 1.62 1.42 
p 5 
MAX8582ETB+TTR-ND| 1.5MHz Step-Down Converter* 10-TDFN-EP 4330.00/2,500 MAX811LEUS+TTR-ND /4.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 


MAX8662ETM+-ND | Power Management ICs for Sinlge-Cell, Li+ Battery MAX811REUS+TCT-ND |2.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 2.15 1.62 1.42 
Operated Devices* 48-TOFN-EP 10.63 8.02 5.14 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1143 


Digi-Key Price Each 
SUPERVISORS AND ee 
VOLTAGE MONITORS (Continued) EartlN} Description —— ZS 00 
Price Eachse MAX6711LEXS+TTR-ND | 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* 3480.00/2,500 
Deseriution Pk 1 25 ©100 MAX6711REXS+TCT-ND| 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 23 ls ele) 
P - g. MAX6711REXS+TTR-ND| 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 
MAX811REUS+TTR-ND |2.63V, Voltage Monitor* . -S0T-143-4 3240.00/2,500 MAX6711SEXS+TCT-ND | 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 231 174 153 
MAX811SEUS+TCT-ND [2.93V, Voltage Monitor* . -S0T-143-4 2.15 1.62 1.42 MAX6711SEXS+TTR-ND|2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 
eS ee eth tee ea ees i pate ae MAX6711TEXSsTCT-ND |3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input® .. 231 1.74 153 
. rests . . ce a 7 = MAX6711TEXS+TTR-ND | 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* 3480.00/2,500 
MAX811TEUS+TTR-ND_|3.08V, Voltage Monitor* -SOT-143-4 3240.00/2,500 MAX6711ZEXS4TCT-ND | 2.32V. MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 231 1.74 1.53 
MAX812SEUS+TCT-ND |2.93V, Microprocessor Voltage Monitor SOT-143-4 2.15 1.62 1.42 MAX6711ZEXS+TTR-ND | 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 
ee ess TEND ean, Micropropassor Vollage Monitor “a peel bys wpa as MAX6713LEXS+TCT-ND | 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 231 1.74 1.53 
He OW OST MICTOPTOCeSS OF OUDEIVISGrITCU Pe : 2 MAX6713LEXS+TTR-ND | 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 
Heater Pat Pale a eo aa ae ae MAX6713MEXSsTCT-ND | 4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* 231 1.74 1.53 
hohe TA say Wicroprovessor Superson aaa soToha nea MAX6713MEXS+TTR-ND | 4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 
Ua gare HOUT es etd MAX6713REXS+TCT-ND | 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 2 oiler aie sleod 
MBs eee zeus alot 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit® . SOT-23-5 2.86 2.16 1.89 MAX6713REXS+TTR-ND | 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 
MAXB24SEUK+TTR-ND |2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* . 80T-23-5 4320.00/2,500 MAX6713SEXS+TCT-ND | 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 231 1.74 153 
a cE Tee aay Microprocessor Supervisory Gircuft pee ee MAX6713SEXS+TTR-ND| 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 
— pi Pi = tyes > - - - MAX6713TEXS+TCT-ND | 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input Bey) ere alee 
MExS2SEU CE NDg| 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* . S0T-23-5 4160.00/2,500 MAX6713TEXSTTR-ND | 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 3480.00/2,500 
Beane enone ig Mlcropower Vortage Monitor Soe 4 er rerenaa MAX6713ZEXS+TCT-ND |2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input 2381 174 1.53 
RCA G ERG Micro moesosor Monitor™ : au BER TD MAX6713ZEXSsTTR-ND | 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input® .. 3480.00/2,500 
MAX1232CSA+-ND iletoprocessoriMowitor® 3.52 2.66 1.82 MAX6746KA29+TCT-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
7 5 7 7 = = = Reset/Watchdog Timeout Delay*... 2.86 216 1.89 
MAX1232EPA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature® .. “Dip 440 3.32 2.28 7 Fenvilt wil i i 
MAX1232ESA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature* 8-SOIC 458 346 237 RATERS GED ewe ina nal samnnintinls Acoma 
MAX6301CSA+-ND |5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* 8-SOIC 3.82 288 1.69 MAXG746KA4GeTCT_ND 14.625V. MPU Ri Circuit with G er ‘Adjustabl ae 
MAX6303CSA+-ND — /5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* 8SOIC 3.82 2.88 1.69 i +TCT-ND | 4.625V, eset Circult with Capacitor Adjustable 
MAX6303ESA+-ND _|5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* 3.82 288 2.05 aanersAeTRA eeeniaetog Tron rr Reaeree eee SOT-23-8 2.86 2.16 1.89 
MAX6306UK29D3+TCT-ND |2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC * 2.86 216 1.89 = Reset/Watchdo Timeout Dela ap ! SOT-23-8 4320.00/2,500 
MAX6306UK29D3+TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* 4320.00/2,500 MAX6747KA2947CT-ND | 2.925V, MPU Reet Circuit with Capacitor Adjustabie aig 
MAX6309UK29D3+TCT-ND |2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* 2.86 216 1.89 Reset/Watchdo Timeout Delay* SOT-23-8 286 216 1.89 
MAX6309UK29D3+TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* 4320.00/2,500 9 —___ y - - - - - 
MAX6312UK29D3sTCT-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* 286 216 1.89 MAX6747KA29+TTR-ND pee MEU ase Circuit iit Capacitor Adjustable ap aes 
MAX6312UK29D3+TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* 4320.00/2,500 eset/Watchdog Timeout Delay™..... rae 00/2,51 
Ree MAX6747KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6314US46D3-TCT-ND | 4.63V Reset Circui SOT-143 2.36 1.78 1.56 Reset/Watchdog Timeout Delay* 507-23-8 MRERaROR canRIEO 
MAX6314US46D3sTCT-ND | 4.63V Reset Circui SOT-143 2.36 1.78 1.56 heneye ee dl : d 
MAX6314US46034TTR-ND |4.63V Reset Circuit* “SOT-143 3560.00/2,500 Der Oo Neer toca Dake clustable er aon ODS 
MAX6320PUK29CY+TCT-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 MAXG749KACIGT-ND [Adj MPU Ri oi it with C y _ Aajustabl ene 
MAXB320PUK29CYsTTR-ND|2.93V Microprocessor Supervisory Circuit® S0T-23-5 4160.00/2,500 SHOR ea eae oe i Aaa justable 507-23-8 WeRceeranetee 
MAX6320PUK46CYTCT-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circu SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 uexgnamanlt a MPU: He srwihitan cen : : : 
MAX6320PUK46CYTTR-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circu SOT-23-5 4160.00/2,500 iid PccotWatchdog Timeout Delv* nn nr bas onan DET 
MAX6320PUK48CY4TCT-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 NNGETaMasaRT ppost MPU Ree ecieait the aerate ME 
MAX6320PUK46CY4TTR-ND| 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 4160.00/2,500 3 RaatWateh ee THisecit Dela sAbachoti a MstaNe sor-23-a Eee OMe 
MAX6336US23D3-TCT-ND |2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit -SOT-143-4. 2.52 1.90 1.67 9 ———_— simie ~ - ~ - 
MAX6336US28D3-TTR-ND |2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit SOT-143-4 3800.00/2,500 Gre SS chenuwelcies TIRE eee ae een 
| itor* = aa -23- i f 
eee eae vie panies be ae aoe pee MAX6751KA29+TCT-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX63380UB+-ND | Quad Volta itor® 7 i i Reset/Watchdog Timeout Delay* SOT-23-8 3.58 2.70 2.37 
| ge Monitor 10-uMAX 649 490 2.87 if Aedetrheats 
MAX6348UR46sTCT-ND| 4.63, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* SOT-23. 2.36 1.78 1.56 SINCIEALESE STELLAR al Siioaa s4n0‘00/s'600 
MAX6348UR46+TTR-ND|4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3560.00/2,500 9 ete y “ “ — 
MAX6355L SUT+TCT-ND | Microprocessor Supervisor w/Multiple Reset Volt. * SOT-23-6 3.29 248 1.46 MOST SeseSoaLGo) 4.G25V, MPU Resat Circuit with Capacitor Adjustable 
MAX6355LSUT+TTR-ND| Microprocessor Supervisor w/Multiple Reset Volt. SOT-23-6 3627.00/2,500 Reset/Watchdog Timeout Delay™....... SOT-23-8 3.58 2.70 2.37 
MAX6364LUT314TCT-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-6 3.58 270 237 MAX6752KA46+TTR-ND beseny Nee ue at Capacitor Adjustable er Wanageson 
MAX6364LUT31sTTR-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit® $0T-23-6 5400.00/2,500 AXENOMETC EAD 4 beri nee toeut Ha Maser creat “23 5400.00/2,51 
MAX6369KA+TCT-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer*.... SOT-23-8 2.33 1.76 1.54 is Reach ou Tirieout Debian Or es ane 501-23-0 [ERO Oo 
MAX6412UK22+TCT-ND | 2.188V, Low Power, Single Volta ———- a z 2 : 2 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 217 164 1.44 MAX6753KA46+TTR-ND ee teeters LA ain 
MAX6412UK22+TTR-ND|2.188V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit serene se 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6775LTA+TCT-ND | Low-Power, % Accurate Battery Monitor’. 20%) 1056) iio?! 
MAXG413UK29+TCT-ND |2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit Heel ea AR oo Mi peal patery Nii oa Seat 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. S0T-23-5 217 1.64 1.44 ee ae row rue : : aa aa Monto d STD ae 
MAX6413UK29+TTR-ND|2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit Pellets) Low-r ower, 1 / Accurate battery Monitor® . 00/2: 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 BS ee ratte Hy nee . or alee fee 
MAX6414UK29+TCT-ND |2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit 4 a to H E 4 . 
i with Gapachor Adjustable Reset Timeout Delay. 501.23-5 MOTT eaim MAX6778XK+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor*. 207 156 1.37 
= a MAX6778XK+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* . 3120.00/2,500 
MAX6414UK29+TTR-ND|2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit = - : 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 re eee joe rowel ; : ee See Monto. Bary a 
MAX6415UK+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacit +TTR- -Power, 1% . 00/2, 
a Adjustable Reset Timeout Delay"... $0T-285 247 1.64 1.44 MAX6780LTB+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor® 260 1.96 1.72 
MAX6415UK+TTR-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor Heth raetitas te Ae pene hae 5 Pa aan 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 +1 A pe E a 2 
MAX6416UK+TCT-ND Fajustaie Low Power, MPU — Circuit with Capacitor MAX6781LTB+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* .. 3920.00/2,500 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2417 1.64 1.44 MAX6841DUKD0+TCT-ND | 0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector* 2.76 2.08 1.82 
MAX6416UK+TTR-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor ° i MAX6841DUKDO+TTR-ND | 0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector* .. 4160.00/2,500 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6841FUKD3+TCT-ND | 1.050V, Reset Circuit and Voltage Detector* .. 2.76 2.08 1.82 
MAX6417UK+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor oat MAX6842HUKDO+TCT-ND | 1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* 2.76 2.08 1.82 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2.17 1.64 1.44 eect a hae: eset reult ancl Nofage Detector ; a 
a i ircuit wi i + i iJ., Reset Circuit ani oltage Detector - A f 
OND aie eee with Capacitor Soros 3280,00/2,500 MAX6843UKDO+TTR-ND | Adj, Reset Circuit and Voltage Detector* 4160.00/2,500 
MAX6418UK29sTCT-ND|2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6844UKD3+TCT-ND Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* ..... 2.76 2.08 1.82 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay® 0... SOT-23-5 217 1.64 1.44 MSSESEURDSETTEGND) Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector® - 2160:00/2;500 
MAX6418UK29+TTR-ND| 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX6845UKD3+TCT-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* . 2.76 2.08 1.82 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay”................-- SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6845UKD3+TTR-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* . 4160.00/2,500 
MAX6419UK314TCT-ND |3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit MAX8213ACPE-ND __| Five Universal Voltage Monitors with Open-Drain Outputs ... 7.23 5.46 3.50 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*.................. SOT-23-5 217 164 1.44 
MAX6419UK31+TTR-ND|3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*................... SOT-23-5 3280.00/2,500 
MAX6420UK29+TCT-ND | 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit - 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay® ................ SOT-23-5 217 164 1.44 ase Price Each 
MAX6420UK294TTR-ND|2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit Description 3 1 25 100 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*. SOT-23-5 3280.00/2,500 DG201ACJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* 485 3.66 2.16 
MAX6421US26+TCT-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capaci DG211CJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* .. 3.45 2.60 1.85 
Adjustable Reset Timeout Delay* feat SOT-143-4 2417 1.64 1.44 DG211CSE+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* 2.76 2.08 1.61 
MAX6421US26+TTR-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor DG212CJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Open Analog Switch* .. 3.45 260 1.85 
Adjustable Reset Timeout Delay* as SOT-143-4 3280.00/2,500 DG303ACWE+-ND | Dual Analog CMOS Switch*..... 1185 8.94 5.26 
MAX6423XS26+TCT-ND |2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor DG305ACJ-ND SPDT Low Power Analog CMOS Switch 6.47 4.88 2.87 
Adjustable Reset Timeout Delay* ae 217 1.64 1.44 DG403CY+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 951 7.18 4.21 
MAX6423XS26+TTR-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor DG403DJ+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 8.35 630 3.78 
Adjustable Reset Timeout Delay* = 3280.00/2,500 DG403DY+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 10.02 7.56 5.40 
MAX6425UK26+TCT-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor DG406DJ+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* 12.35 932 6.66 
Adjustable Reset Timeout Delay* 217 1.64 1.44 DG413DY+-ND SPST, Quad Two Normally Closed and Two Normally Open 
MAX6425UK26+TTR-ND|2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor Analog CMOS Switch*.... — 7.23 5.46 3.90 
Adjustable Reset Timeout Delay* 3280.00/2,500 DG417LEUA+-ND 35-Ohm, SPST +3V Logic-Compatible, Normally Closed 
MAX6457UKD3C+TCT-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor* .. 2.86 216 1.89 Analog CMOS Switch* NEW! 9:45) 2160) 1:53! 
MAX6457UKD3C+TTR-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor* .. 4320.00/2,500 DG418DY+-ND Precision CMOS Analog Switch* . 3.26 246 1.75 
MAX6711LEXS+TCT-ND |4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input® .........-.:- SC70-4 231 174 153 * RoHS Compliant (Continued) 
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SWITCHES AND 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MAX4066CPD-ND Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch Zea ale 
MAX4066CPD+-ND Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch* .. es si al) 
MAX4526CSA+-ND _ |Phase-Reversal Analog Switch* 5.70 430 2.58 
MAX4533CAP+-ND | Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected S| 851 642 3.78 
MAX4537ESE-ND. Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switch. 2.84 214 1.26 
MAX4542EUA+-ND —_|Dual SPST NC Low-Voltage Analog Switch* 164 #124 73 
MAX4544CPA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch ita ab: ) 
MAX4544CPA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* .. 1.56 118 69 
MAX4544CSA+-ND —_|Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* .. Gi ale 7) 
MAX4544ESA+-ND —_|Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* .. eae 0) 
MAX4544EUT+TCT-ND |Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* .. a aah 
MAX4544EUT+TTR-ND |Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* .. 2520.00/2,500 
MAX4549EAX+-ND __|Serially Controlled, Triple 3x2 Audio/Video Crosspoint 

Switch* NEW! 36-SSOP 7.61 5.74 3.38 
MAX4567CSE-ND Dual SPDT Low-Voltage, 16-SOIC 440 3.32 1.95 
MAX4567CSE+-ND —|Dual SPDT Low-Voltage, Bidirectional RF/Video Switch 16-SOIC 440 3.32 1.95 
MAX4582ESE+-ND —_|Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexer/Switch *..... i172 el OO emit 
MAX4599EXT+TCT-ND |Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch* 1.56 1.18 1.04 
MAX4599EXT+TTR-ND Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch* 2360.00/2,500 
MAX4614CSD+-ND __|Quad SPST Low-Voltage, High Speed CMOS Analog Switch* ...14-SOIC_ 2.33 1.76 1.04 
MAX4617CUE+-ND =| 8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux*....16-TSSOP 2.70 2.04 1.23 
MAX4618CSE-ND Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux. 16-SOIC 239 1.80 1.06 
MAX4618CSE+-ND | Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux 16-SOIC 2.39 1.80 1.06 
MAX4619CPE+-ND —_|Triple SPDT, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* ...16-Dip 2.39 1.80 1.08 
MAX4619CSE+-ND__|Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* 16-SOIC 2.39 1.80 1.08 
MAX4622CSE+-ND —|SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* .. 16-SOIG 5.25 3.96 2.33 
MAX4622ESE+-ND — |SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* .. 16-SOIC 5.78 4.36 2.57 
MAX4624EUT+TCT-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* OT-23-6 265 200 1.75 
MAX4624EZT+TCT-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* OT-23-6 265 2.00 1.75 
MAX4624EZT+TTR-ND_|1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* 4000.00/2,500 
MAX4625EUT-TCT-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch 2 ZOO 
MAX4625EUT+TCT-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* 2.65) 12:00) ai75 
MAX4625EUT+TTR-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* 4000.00/2,500 
MAX4626EUK+TCT-ND |0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch*... 252 1.90 1.67 
MAX4626EUK+TTR-ND |0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch*. 3800.00/2,500 
MAX4634EUB+-ND — |4-Ohm, Low-Voltage 4-Channel, CMOS Analog Mux* 2.89 2.18 1.28 
MAX4636EUB+-ND —|4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 2:6) 2:08) 1:22) 
MAX4644EUT+TCT-ND |4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 183 138 1.21 
MAX4644EUT+TTR-ND |4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 2760.00/2,500 
MAX4648EUT-TCT-ND_|25-Ohm, SPST Analog Switch... 3.10 2.34 2.05 
MAX4648EUT+TCT-ND |25-Ohm, SPST Analog Switch* 3.10 2.34 2.05 
MAX4648EUT+TTR-ND |25-Ohm, SPST Analog Switch* 4680.00/2,500 
MAX4649EKA+TCT-ND |45-Ohm, SPDT Analog Switch* 3.39 2.56 2.24 
MAX4649EKA+TTR-ND |45-Ohm, SPDT Analog Switch* 5120.00/2,500 
MAX4661CAE+-ND —_|2.5-Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switch* 9.91 748 4.40 
MAX4685EUB+-ND —_|0.8-Ohm, Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch* SOM ZI64 SS 
MAX4717EBC+TCT-ND |300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch 2.73 2.06 1.81 
MAX4717EBC+TTR-ND |300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch 4120.00/2,500 
MAX4729ELT+TCT-ND |3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switc! 1OSR SO 32 
MAX4729ELT+TTR-ND_|3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 3000.00/2,500 
MAX4780ETE+TCT-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* . 448 3.38 2.96 
MAX4780ETE+TTR-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* . 6760.00/2,500 
MAX4781ETE+TCT-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* . 413 312 2.73 
MAX4781ETE+TTR-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* . 6240.00/2,500 
MAX4782ETE+TCT-ND |0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* 413 312 2.73 
MAX4782ETE+TTR-ND |0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* 6240.00/2,500 
MAX4927ETN+-ND 1000 Base-T, +15kV ESD Protected LAN Switch* 6.72 4.32 2.54 


MUL’ LEXERS (Continued) 
Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 

DG419CJ+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 

Analog CMOS Switch* 3.60 2.72 1.60 
DG419CY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 

Analog CMOS Switch* 4.32 3.26 2.33 
DG419DJ-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 

Analog CMOS Switch 3.79 2.86 2.04 
DG419DJ+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 

Analog CMOS Switch* 3.79 2.86 2.04 
DG419DY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 

Analog CMOS Switch* 456 3.44 2.45 
DG508ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer* 5.70 430 3.06 
DG509ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer* 5.70 430 3.06 
HI3-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch 5.64 426 2.84 
HI6-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch 6.41 484 3.23 
1H5043CPE+-ND Dual SPDT General Purpose CMOS Analog Switch Te) Jae ahilky 
|H5352CPE-ND SPST, Quad RF/Video Switch ... 14.07 10.62 6.25 
1H5352CPE+-ND SPST, Quad RF/Video Switch* 14.07 10.62 6.25 
MAX301CPE-ND. Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPST) . 458 3.46 2.47 
MAX301CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 

Switch (SPST)* 16-SOIC 551 416 2.97 
MAX303CPE+-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPDT)* ..16-Dip 9.65 7.28 5.22 
MAX303CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 

Switch (SPDT) * 11.55 872 6.24 
MAX303ESE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 

Switch (SPDT)* 12.16 918 5.40 
MAX305CPE+-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO) 9.65 7.28 4.28 
MAX305CSE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO).. 11.55 872 6.24 
MAX306CPI+-ND. Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux WilkeRy kr) eel 
MAX306CWI+-ND Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 15.90 12.00 8.58 
MAX306EUI+-ND Precision 16-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* . 20.67 15.60 9.18 
MAX307CPI-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mu: LOS meEOLZOMmOred 
MAX307CPI+-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux’ TE ea Al 
MAX307CWI+-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 15.90 12.00 8.58 
MAX308CPE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 16-Dip 7.47 564 4.04 
MAX308CSE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux*....16-SOIC 8.96 6.76 4.84 
MAX308ESE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux*....16-SOIC 9.33 7.04 4.14 
MAX309CPE+-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* i 747 (5.64 4.04 
MAX309CSE+-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 8.96 6.76 4.84 
MAX310CPE+-ND CMOS RF/Video Mux* .. 17.25 13.02 7.66 
MAX313CSE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* 10.71 8.08 4.75 
MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch 3.74 2.82 2.02 
MAX317CSA+-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch* 3.74 282 2.02 
MAX318CPA+-ND Precision SPST Normally Open Analog Switch* 3.21. 242 1.74 
MAX318CSA+-ND Precision SPST Normally Open Analog Switch* 3.74 282 2.02 
MAX319CPA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 4.29 3.24 2.31 
MAX319CSA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 474 3.58 2.56 
MAX319ESA+-ND. Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 6.51 416 2.45 
MAX323CPA+-ND Precision, Single Supply, SPST Analog S\ 297 224 1.32 
MAX323CSA+-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch* 3.26 246 1.57 
MAX326CPE-ND. Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch . 8.69 6.56 4.37 
MAX326CPE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 8.69 6.56 4.37 
MAX326CSE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 9.54 7.20 4.80 
MAX328CPE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* . 11.32 8.54 5.69 
MAX328CWE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* . 12.43 938 6.26 
MAX328EWE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* . 14.71 11.10 8.82 
MAX329CPE+-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux*. 11.32 8.54 5.69 
MAX329CWE+-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux*. 12.43 9.38 6.26 
MAX333ACPP+-ND  |Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 8.00 6.04 4.03 
MAX333ACUP+-ND |Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 946 714 477 
MAX333ACWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 10.34 7.80 5.20 
MAX333AEUP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 10.41 7.86 5.24 
MAX333AEWP+-ND [Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 13.14 9.92 6.61 
MAX333CPP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 7.21 544 3.63 
MAX333CWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* . 9.30 7.02 4.68 
MAX335CNG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 7.10 5.36 3.44 
MAX335CWG+-ND [Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 7.79 5.88 3.78 
MAX335EWG+-ND ‘| Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 859 648 3.89 
MAX336CAI+-ND. 16-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* 11.16 842 495 
MAX338ESE+-ND 8-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* .. 8.19 618 4.36 
MAX349CAP+-ND 8-Channel, Serially Controlled, Low-Voltage Multiplexer* 8.22 620 3.64 
MAX351CPE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed* 6.60 498 2.93 
MAX351CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed* 8.56 646 4.62 
MAX352CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 6.60 498 2.93 
MAX352CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 8.56 646 4.62 
MAX352ESE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* .. 8.80 664 3.90 
MAX353CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 

and 2 Normally Open.. 6.60 498 3.56 
MAX353CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switc! 

and 2 Normally Open* 6.60 498 2.93 
MAX353CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 

and 2 Normally Open* 8.56 646 4.62 
MAX354CWE+-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog “Multiplexer 10.84 818 5.25 
MAX355CPE+-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* . 10.84 8.18 5.25 
MAX355CWE+-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* . 10.84 818 5.25 
MAX358CPE+-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer* .. 10.84 818 5.25 
MAX358CWE+-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer* . 10.84 818 5.25 
MAX359CPE+-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 10.84 8.18 5.25 
MAX359CWE+-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 10.84 818 5.25 
MAX361CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 3-Ohm 

Tolerance* 7.00 5.28 3.79 
MAX364CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Toleranci 3.42 258 1.85 
MAX364CPE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 3.42 2.58 1.99 
MAX364CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 3.42 2.58 1.85 
MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranc: 3.42 258 1.85 
MAX365CSE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranc: 3.42 258 1.85 
MAX378CPE+-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer* 16-Dip 15.90 12.00 7.05 
MAX388CPN-ND 8-Channel, High Voltage, Fault-Protected Multiplex 18-Dip 17.33 13.08 8.39 
MAX391CSE+-ND Prec., Quad, SPST Analog Four Normally Closed Switches* 429 3.24 2.08 
MAX394CPP+-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* 9.09 686 4.03 
MAX394CWP+-ND —_|Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* 11.71 884 5.90 
MAX396CAI+-ND Precision, 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog 15.85 11.96 8.54 
MAX4051ACPE+-ND_ |8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* .. Ah 3 G0e eu 
MAX4051ACSE+-ND [8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 405 3.06 1.96 
MAX4051CSE+-ND —_|8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 3i13) 2157) 12.04 
MAX4052ACEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 482 3.64 2.34 
MAX4052AEEE-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch. 6.28 4.74 3.04 
MAX4052AEEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 6.28 4.74 3.04 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description b 1 25 100 
ICL7107CPL+-ND 3-1/2 Digit A/D Converter*... ip 12.16 918 5.40 
ICL7109CPL+-ND 12-Bit ADC with Tri-State Binary Outputs 40-Dip 13.04 9.84 6.31 
ICL7129ACPL+2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver* .. 40-Dip 15.53 11.72 7.81 
ICL7129ACPL-2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver ip 15.53 11.72 7.81 
ICL7137CPL+-ND Low Power, 3-1/2 Digit ADC* .. 12.16 9.18 589 
ICL7660CSA+-ND CMOS Switch Capacitor Voltage Converter* 2.86 2.16 1.54 
ICL7660ESA+-ND Switched-Capacitor Voltage Converter* 4a 340) 221 
ICL7662CPA+-ND CMOS Voltage Converter* ... 3.42 2.58 1.99 
ICL7665ACPA+-ND | Under/Over Voltage Detector* . 493 372 2.38 
ICL7665ACSA+-ND | Under/Over Voltage Detector* . 543 410 2.93 
ICM7212AMIPL+-ND | 4-Digit Display Decoder/Driver* 5.75 434 2.79 
ICM7217AIPI+-ND —_ | 4-Digit Presettable Up/Down Co} 13.86 10.46 6.15 
1CM7217CIPI-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counte: 13.86 10.46 6.15 
ICM7218AIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* . 11.74 886 6.00 
ICM7218BIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* .. 11.74 886 5.19 
ICM7218CIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* . 11.74 886 5.19 
ICM72241PL+-ND 4-1/2 Digit Counter/Decoder/Driver* 18.23 13.76 8.05 
ICM7242IPA+-ND. Fixed Timer/Counter*..... 3.79 2.86 1.98 
ICM72501PE+-ND Programmable RC Timer 541 4.08 2.72 
ICM75551PA+-ND CMOS General Purpose Timer’ 249 1.88 1.25 
ICM7556IPD+-ND Dual General Purpose RC Timer*. 3.76 2.84 1.67 
ICM75561SD+-ND Dual General Purpose RC Timer*. 3:39) 2156) 157 
MAX274BCNG+-ND | 8th-Order Analog Filter* 13.62 10.28 6.59 
MAX274BCWI+-ND | 8th-Order Analog Filter* 13.62 10.28 6.59 
MAX274BCWI-ND 8th-Order Analog Filte! 13.62 10.28 6.59 
MAX275BCPP-ND 4th-Order Analog Filte 8.51 642 4.11 
MAX275BCPP+-ND | 4th-Order Analog Filter* 8.51 642 3.78 
MAX275BCWP+-ND | 4th-Order Analog Filter* 851 642 3.78 
MAX280CWE-ND 5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter... qn:50 8:68) 5157: 
MAX280CWE+-ND 5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter* 11.50 868 6.19 
MAX281ACPA+-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* .. -8-Dip 14.02 10.58 7.31 
MAX281ACWE-ND 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter. 16-SOIC 14.02 10.58 6.79 
MAX281ACWE+-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* .. 16-SOIC 14.02 10.58 7.31 
MAX281AEWE+-ND | Sth-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* .. 16-SOIC 18.23 13.76 8.09 
MAX291CPA+-ND. 8th-Order, Lowpass, Switched-Capacitor Filter " 8-Dip 8.14 614 3.60 
MAX1406CPE+-ND | 230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 16-Dip 3.07 2.32 1.36 
MAX1406CWE+-ND | 230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* SOF 2:2 dd 
MAX1472AKA+TCT-ND | 300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter* 3.13 2.57 2.04 
MAX1472AKA+TTR-ND | 300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter* 4720.00/2,500 
MAX1473EUI+-ND 315MHz/433MHz ASK Superheterodyne Receiver* 546 412 2.64 
MAX1479ATE+-ND — | 300MHz/450MHz Low Power, ASK/FSK Transmitter 3.15 2.38 1.53 
MAX1585ETJ+-ND | 5-Channel Slim DSC Power Supply*. Teas! halk) 
MAX1856EUB+-ND | Wide Input Range, Sync. PWM SLIC Power Supply* . 497 3.22 1.90 
MAX1951ESA+-ND | 2A PWM Step-Down DC/DC Regulator® ... 3.76 2.84 1.67 
MAX1999EEI+-ND High Efficiency, Quad Output, Main Pwr Supply Controller* 12.59 9.50 5.56 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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Digi-Key Price Each 
SPECIALIZED INTEGRATED anti 
CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Pra Escae. MAX6820UT+TTR-ND | Power Supply Sequencer* SOT-23-6 5400.00/2,500 
Description Pkg 1 25 «100 MAX6902ETA+TCT-ND |SPI-Compatible Real-Time Cloc! 8-TDFN 5.35 4.04 3.54 
7 7 7 7 - MAX6902ETA+TTR-ND |SPI-Compatible Real-Time Clock* -TDFN 8080.00/2,500 
Cc ag High Dynamic Range, Direct Up/Down Conversion Quad cp COR MAX6954AAX+-ND — |4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
75 z to z Mod/Demod* .... site a qi 7 i i aoa anne 
MAX2022ETX+-ND | High Dynamic Range, Direct Up Conversion _ WO Expander and Key Sean. ~ a 2s 0Sem ramen 
1500MHz to 2500MHz Quad Modulator* 36-TOFN-EP 14.26 10.76 6.30 MAXGOS4 ARENDS) 4-Wire interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
MAX2027EUP+D-ND_|IF Digitally Controlled Variable-Gain Amp* .28-TSSOP 13.57 10.24 6.00 with 1/0 Expander and Key Scan .... on 24.04 18.14 11.34 
MAX2058ETL+-ND _|700MHz to 1200MHz High Linearity, SPI Controlled DVGA MAX6955AAX+-ND pee MM Cnraed eens Display Driver Peas aeital 
with Integrated Loopback Mixer* .. 22.79 17.20 10.07 je : “ 
MAX2059ETL+-ND —|1700MHz to 2200MHz High Linearity, SPI Controlled DVGA MAX6956AAI+-ND PESO ote al fae eo tot or 28-Port, aye ve i Ges 
with Integrated Loopback Mixer* 22.79 17.20 10.07 ~ : g B 
MAX3001EEUP+-ND_|1.2V to 5.5V, 4Mbps, 8-Channel Level Translator* MEW!....20-TSSOP 3.95 2.98 1.75 MAX6957AAI+-ND Pe Witeiinterfansd, 25V fie eae and 28-Port, eee 
MAX3371EXT4TCT-ND | 1A, 2Mbps, Low Voltage Level Translator*.. $C70-6 220 1.66 1.46 Isplay Driver and xpander - . 
MAX3371EXT4TTR-ND | 1A, 2Mbps, Low Voltage Level Translator $C70-6 3320.00/2,500 MAX6974ATL+-ND — |24-Output PWM LED Drivers* . B-TOFN-EP 25.47 19.22 11.31 
MAX3535ECWI+-ND 3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 8-SOIC 13.14 9.92 6.37 MAX6975ATL+-ND — }24-Output PWM LED Drivers* . B-TOFN-EP 25.47 19.22 11.31 
MAX3656ETG+-ND — |155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver “24-QFN-EP 5.11 3.86 2.96 MAX7032ATJ+-ND __|Low Cost, Programmable, ASK/| 2-TOFN-EP 9.54 7.20 4.80 
MAX3656ETG+TCT-ND |155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver* NEW!.......24-QFN-EP 5.30 4.00 3.50 MAX7042ATJ+-ND — |Low Power, FSK Superheterodyne Receiver* .. 5.72 432 277 
MAX3656ETG+TTR-ND | 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver* NEW.......24-QFN-EP 5850.00/2,500 MAX7044AKA+TCT-ND |High Efficiency, ASK Transmitter* 345 260 2.15 
MAX3869EHJ+-ND —/+3.3V, 2.5Gbps SDH/SONET Laser Driver* 32-TOFP 23.66 17.86 13.67 MAX7044AKA+TTR-ND High Efficiency, ASK Transmitter* 5200.00/2,500 
MAX4002EUA+-ND |2.5GHz, 45dB RF Detecting Controller .. ash) Zus wail MAX7219CNG+-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 10.81 8.16 5.44 
MAX4003EUA+-ND | 100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector* . 246 1.86 1.09 MAX7219CWG+-ND__|Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 10.81 8.16 5.44 
MAX4018EEE+-ND [High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Output 477 3.60 2.12 MAX7219ENG+-ND [Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 14.05 10.60 7.32 
MAX4020ESD+-ND — |High Speed, Quad Op Amp with Rail-to-Rail Output* 5.43 410 2.41 MAX7219EWG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 14.05 10.60 6.21 
MAX4028EUE+TCT-ND |Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 5.19 3.92 3.43 MAX7221CNG+-ND _ |Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* 10.81 8.16 4.78 
MAX4028EUE+TTR-ND | Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 7840.00/2,500 MAX7221CWG+-ND _|Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* 10.81 816 5.44 
MAX4029EUP+TCT-ND |Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 6.20 468 4.10 MAX7456EUI+-ND __|Single-Channel Monochrome On-Screen Display 27.11 20.46 12.03 
MAX40292 UPSTTR:ND)| Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 9360.00/2,500 MAX8211CPA+-ND _ [Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 3.45 2.60 1.68 
MAX4090AAXT+TCT-ND ]+3V/+5V, 6B Video Buffer* eee al MAX8211CSA+-ND —|Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 3.50 264 1.70 
Heats vaiene gob Neo Bute Seen ee See neee MAX8211ESA+-ND — |Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 5.27 3.98 2.56 
4 - , Low- , i : ! df ing* 
MAXS401EKA-TCT-ND_ |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer Bem | li arti race rarmatie Vetere Detenter twenties See per iee 
MAX5401EKA+TCT-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer* .. 2.57 1.94 1.70 MAX8215CSD-ND _ |Microprocessor Voltage Monitor® 4963.74 2.20 
MAXS5401EKA+TTR-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer* . 3880.00/2,500 MAX8645XETI+-ND |1x/1.5x/2x White LED Charge Pump? 636 518 3.32 
MAX5932ESA+-ND | Positive High-Voltage, Hot-Swap Controller*.. 466 352 2.26 MAX8645YETI+-ND |1x/1 “5x/2x White LED Charge Pump 686 518 332 
MAXS947BESA+-ND _ | Positive High-Voltage, Hot-Swap Controller™. 5.09 3.84 2.46 MAX8647ETE+-ND — |Ultra-Efficient Charge Pump for 6 White/RGB LEDs G-TOFN-EP 4.88 3.68 2.36 
MAXSS48AESAS-ND!|-48V Hot-Swap Controller with External RSENsE 4.05) 3.06" 1:96 MAX8648ETEs-ND __|Ultra-Efficient Charge Pump for 6 White/RGB LEDs 6-TOFN-EP 4.24 3.20 2.06 
MAXS948BESA+-ND_|-48V Hot-Swap Controller with External RSENsE 4.05 3.06 1.96 ; 7 : 7 = = = 
MAX5949AESA+-ND |-48V Hot-Swap Controller with External RSENSE 445.336 2.15 MAX8678ETE+-ND | White LED Charge Pump with 1.1W Audio Amp*.... 4.13 3.12 2.00 
MAXS5949BESA+-ND_ |-48V Hot-Swap Controller with External RseNse 445 336 215 Re UE Tre NDI Stx-Siring White LED Driver... GES Gite 2g 
MAXS953AUTM+-ND |IEEE 802.3af PD Interface and PWM Controller* “48-TOFN 872 658 3.85 SEE ENE Go soe ee Crt eiate cape bead Gomy Boe tae 
MAX5952AEAX+-ND | Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet*. 36-SSOP 22.68 17.12 10.02 i See ticaneuecee pUPEosein i ; : 
MAX5952AUAX+-ND_ | Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet*. 36-SSOP 21.57 1628 9.53 te Ee ae ve au ait sanseep E ae es ai 
MAX5952CEAX+-ND | Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet*. 36-SSOP 22.68 17.12 10.02 Pea Neco gees vauip WIN omiarioteep ae 
MAX5952CUAX+-ND | Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet* 36-SSOP 21.57 16.28 9.53 Ne eo ig voy Differential Video Interface Chipset® B-SOIC RSet 
MAX5957AETN+-ND_ Triple PCI Express, Hot-Plug Controller* .56-TOFN 15.05 11.36 6.65 MAXQS46ESA+TTR-ND | Differential Video Interface Chipset 4800.00/2,500 
MAX5958AETN+-ND_ Triple PCI Express, Hot-Plug Controller* 56-TOFN 15.05 11.36 6.65 MAX9547ESA+TCT-ND | Differential Video Interface Chipset* 3.18 240 2.10 
MAX5959AECS+-ND_| Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* .80-TOFP 18.05 13.62 7.97 MAX9547ESA+TTR-ND |Differential Video Interface Chipset* 4800.00/2,500 
MAX5959LECS+-ND | Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* -B0-TOFP 18.05 13.62 7.97 MAX9730ETI+-ND_— |2.4W, Single Supply, Class G Power Amp* . 28-TOFN-EP 2.01 1.52 89 
MAX5960AECS+-ND | Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* .80-TOFP 18.05 13.62 7.97 MAX15020ATP+-ND_ |2A, 40V Step-Down DC/DC Converter... O-TQFN-EP 5.01 3.78 2.22 
MAX5960LECS+-ND | Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* .80-TOFP 18.05 13.62 7.97 MAX16029TG+-ND | Quad-Voltage Capacitor-Adjustable Supervisory Circuit .-24-TOFN 7.00 5.28 3.09 
MAX6002EUR+TCT-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* SOT-23 1.03 78 69 MAX16800ATE+-ND |High-Voltage, 350mA, Adjustable Linear High-Brightness 
MAX6002EUR+TTR-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* SOT-23 1560.00/2,500 LED Driver* .. 16-TOFN-EP 3.37 2.54 1.82 
MAX6012AEUR+TCT-ND/1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference SOT-23 4.00 3.02 2.65 MAX16801AEUA+-ND | Offline and DoIDC PWM Controller for High-Brightness 
MAX6012AEUR+TTR-ND | 1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference 6040.00/2,500 LED Driver* .8-WMAX =2.25 «1.70 1.01 
MAX6141ESA+-ND | LDO Voltage Reference*......... 3.02 2.28 1.34 MAX16801BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High- Brightness 
MAX6145EUR+TCT-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* . 3.02 228 2.00 LED Driver* .8-UMAX = 2.25 1.70 1.10 
MAX6145EUR+TTR-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* . 4560.00/2,500 MAX16802AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High- Brightness 
MAX6192AESA-ND —[2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference... 6.28 4.74 2.78 LED Driver* B-HMAX 2.25, 1.70 1.10 
MAX6192AESA+-ND |2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference* 8-SOIC 5.75 4.34 2.55 MAX16802BEUA+-ND [Offline and DC/DC PWM Controller for High- Brightness 
MAX6225AEPA+-ND |Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* . ip 1256 9.48 6.08 LED Driver* ... ..8UMAX 2.25 1.70 1.10 
MAX6225AESA+-ND_|Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference’ - 1256 9.48 6.08 MAX16803ATE+-ND High-Voltage, 350mA, High- Brightness LED Driver with 
MAX6225BEPA+-ND_|Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* . 5.78 4.36 2.80 PWM Dimming and 5V Regulator*... 16-TOFN-EP 3.50 2.64 1.54 
MAX6225BESA+-ND Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* . 5.78 436 2.80 MAX16803ATE+TCT-ND |High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver with 
Mee REND reeatreree ee cere ee heen ee Pes uel PWM Dimming and 5V Regulator®.... 16-TOFN-EP 3.68 2.78 2.44 
+ ow-Noise, 4. recision Voltage Reference* . : : f i Tah igh-Bri iar Wi 
MAX6241BESA+-ND | Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference* . 631 4.76 3.06 ESSERE enter Poa Inti aid Sv Regen LED Driver with BEENaTDSTO 
MAX6250ACSA+-ND_|Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* . 12.32 9.30 5.47 MAX16803EVKIT-ND| Evaluation Kit for MAX16803* 99,95 page 
MAX6250AEPA+-ND |Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* . 13.70 10.34 6.64 MAX16804ATP+-ND |High-Voltage, 350mA LED Driver with Analog and PWM i 
MAX6250AESA+-ND |Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 13.70 10.34 6.64 Dimming Control* 448 3.38 247 
MAX6250BCPA+-ND |Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* . 5.99 4.52 2.65 MAX16805ATPs-ND IEEPROM-P: ble High-Vi it 350mA LED Dri 
MAX6250BCSA+-ND |Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* . 5.99 452 2.65 2 LOG TaINa KE, ene age, im nver 
MAX6250BESA+-ND_|Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* . 631 476 3.06 with LED Current Foldback 20-TOFN-EP 4.82 3.64 2.34 
MAX6369KA+TTR-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* 3520.00/2,500 MAX16806ATP+-ND |EEPROM-Programmable, High-Voltage, 350mA LED Driver 
k * -TOFN- 
MAX6373KA+TCT-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* 233° 176 | 1.54 with LED Current Foldback® ............ 20-TOFN-EP 5.09 3.84 2.46 
MAX6373KA4TTR-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* 3520.00/2,500 MAX16807AUI+-ND Integrated 8-Channel LED Driver with Switch Mode 
i z iit .28-TSSOP 6.94 5.24 3.07 
MAXB5O9HAUK+TCT-ND Resistor Programmable Temperature Switch 241 1.82 1.60 Bonst'and SEPIC Controller 
MAX6509HAUK+TTR-ND | Resistor Programmable Temperature Switch* .. 3640.00/2,500 MAX16812ATI+-ND Integrated High-Voltage LED Driver with Analog and 
MAX6649MUA+-ND _ [Precision SMBus-Compatible Remote/Local Sensor* 676 510 299 PWM Dimming Control... 28-TOFN-EP 7.16 5.40 3.16 
MAX6650EUB+TCT-ND | Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/l2C Compatible MAX16818ATI+-ND |1.5WMHz, 30A High Efficiency, LED Driver with Rapid LED 
Interface* NEW!..... 721 544 476 Current Pulsing*. 28-TOFN-EP 5.96 4.50 2.64 
MAX6650EUB+TTR-ND/Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/I2C Compatible MAX16818ETI+-ND bee i High Effi ency, LED Driver with Rapid LED na-Torn-e (REAPER Somes 
Interface* NEWS... 7956.00/2,500 urrent Pulsing if id : 5 z 
MAX6651EEE+-ND —_|Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/l2C Compatible MAX16823ATE+-ND_ |High-Voltage, 3-Channel Linear High-Brightness 
Interface* 7.79 588 3.38 LED Driver* ... 3.55 268 1.57 
MAX6651EEE+TCT-ND | Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/l2C Compatible MAX16823AUE+-ND |High-Voltage, rw Channel Linear High-Brightness 
Interface* NEWS..... 7.98 6.02 5.27 LED Driver* .. 347 262 1.54 
MAX6651EEE+TTR-ND | Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/l2C Compatible MAX16831ATJ+-ND —|High-Voltage, High- Power LED | Driver’ 2-TOFN-EP 7.95 6.00 3.51 
Interface* NEW!.. 16-QSOP 8804.25/2,500 MX574AJN+-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC 28-Dip 31.72 23.94 17.10 
MAX6674ISA+-ND — | Thermocouple-to-Digital Converter* 8-SOIC 13.38 10.10 5.91 MX7224KCWN+-ND |CMOS 8-Bit DAC with Output Amp* 18-SOIC 7.34 5.93 4.74 
MAX66751SA+-ND | Cold-Junction-Compensated K- “Thermocouple to-Digital MX7226KN+-ND CMOS Quad, 8-Bit DAC with Voltage Outp 20-Dip 27.37 20.66 14.75 
Converter* 8SOIC 13.86 10.46 6.12 MX7528JCWP+-ND CMOS Dual D/A Converter 8-Bit Buffered* 20-SOIC 8.80 6.64 4.74 
MAX6675ISA+TCT-ND Cold-Junction-Compensate esate RADomeonere MX7533JCWE-ND __|CMOS 10-Bit D/A Converter.. 16-SOIC 6.60 4.98 3.55 
MAX66751SA+TTR-ND ieee Junction“ Compensated K- “Thermocouple- to-Digital eae Hae Pa ta ore Multiplying D/A Converter ae ee ve 
onverter* NEW!....... §502.50/2,51 i j * i i i 
MAX6684ESA+-ND | Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch... 3.52 266 1.56 MIXDIZIOGS Sse NID Nonvolatile RAM Controller be) Gi) Beh 
MAX6684ESA+TCT-ND | Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch* Or 280 12:45) 
MAX6684ESA+TTR-ND | Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch* NEW! 4095.00/2,500 Reel’ NEW! TEMPERATURE SENSORS 
MAX6791TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with RoHS Compliant 
Supervisory Functions’ ..... .20-TOFN 4.29 3.24 2.84 Digi-Ke Price Eachx: 
MAX6816EUS+TCT-ND | Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* . -SOT-143. 2.36 61.78 1.56 Pe fine Bescintian Pk 1 25 100 
MAX6816EUS+TTR-ND | Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* . -SOT-143 3560.00/2,500 = P g. 
MAX6817EUT+TCT-ND | Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected * SOT-23-6 3.52 266 2.33 MAX1617AMEE+-ND Remote/Local Temperature Sensor with SMBus 
MAX6817EUT+TTR-ND | Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* SOT-23-6 5320.00/2,500 Serial Interface 16-QSOP 1012 7.64 4.49 
MAX6818EAP+-ND — | Octal, CMOS Switch Debouncer, ESD Protected 20-SSOP 7.45 5.95 3.97 MAX1617MEE+-ND Remote/Local Temperature Sensor with SMBus 
MAX6819UT+TCT-ND | Power Supply Sequencer* ... 437 330 2.89 Serial Interface 6-QSOP 10.12 7.64 4.49 
MAX6819UT+TTR-ND | Power Supply Sequencer* 6600.00/2,500 MAX1668MEE+-ND Multi Channel Remote/Local Temperature Sensor 6-QSOP 9.86 7.44 4.37 
MAX6820UT+TCT-ND | Power Supply Sequencer... 3.58 2.70 2.37 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NEW! TEMPERATURE SENSORS (Continued) 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
DS2430AP+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM... 3.52 2.66 
DS2431+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM. 1.67 1.26 
DS2431P+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM. 1.67 1.26 
DS2433+-ND 4k-Bit, 1-Wire® EEPROM. 5.33 4.02 
DS2433S+-ND 4k-Bit, 1-Wire® EEPROM. 3.98 3.84 
DS2450S+-ND 1-Wire® Quad A/D Converter 8.72 6.58 
DS2480B+-ND Serial 1-Wire® Line Driver with Load Sensor. “SOIC 6.84 5.16 
DS2482S-100+-ND 1-Channel 1-Wire® Master . 1.80 1.36 
DS2482S-800+-ND 8-Channel 1-Wire® Master .. 9.01 6.80 
DS9490B#-ND USB Single F5 iButton Holder with Protective Cap. 37.15 28.04 
DS9490R#-ND USB to 1-Wire® Ru1 —_ 37.15 28.04 
DS9502P+-ND ESD Protection Diod 6-TSOC 1.03 78 
DS9503P+-ND ESD Protection Diode with Resistor. 6-TSOC ah! 84 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MAX6501UKP095+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch. SHG: 92-40 
MAX6501UKP095+TTR-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch 5733.00/2,500 
MAX6501UKP105+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch. SHO) 3:92) 33.43 
MAX6501UKP105+TTR-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch 5733.00/2,500 
MAX6502UKP085+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch. 519 3.92 3.43 
MAX6502UKP085+TTR-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch 5733.00/2,500 
MAX6502UKP115+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch. 5.19 3.92 343 
MAX6502UKP115+TTR-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch. 5733.00/2,500 
MAX6510CAUT+TCT-ND Resistor Programmable Temperature Switc! 249 1.88 1.65 
MAX6510CAUT+TTR-ND Resistor Programmable Temperature Switc! 2749.50/2,500 
MAX6510HAUT+TCT-ND Resistor Programmable Temperature Switch 249 1.88 1.65 
MAX6510HAUT+TTR-ND Resistor Programmable Temperature Switc! 2749.50/2,500 
MAX6514UKP105+TCT-ND | 2.7V to 5.5V Temperature Switch. 2.04 1.54 1.35 
MAX6514UKP105+TTR-ND | 2.7V to 5.5V Temperature Switch. 2252.25/2,500 
MAX6575LZUT+TCT-ND Temperature Sensor with Multidrop Single Wire 

Digital Interface... 2.84 214 1.88 
MAX6575LZUT+TTR-ND Temperature Sensor with Multidrop Single Wire 

Digital Interface... 3129.75/2,500 
MAX6576ZUT+TCT-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output. 2.73 2.06 1.81 
MAX6576ZUT+TTR-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output. 3012.75/2,500 
MAX6577ZUT+TCT-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output. 2.73 2.06 1.81 
MAX6577ZUT+TTR-ND. Temperature Sensor with Period/Frequency Output. 3012.75/2,500 
MAX6605MXK+TCT-ND. Low Power Analog Temperature Sensor Sli”, 13:90! 3.42 
MAX6605MXK+TTR-ND Low Power Analog Temperature Senso: 5703.75/2,500 
MAX6612MXK+TCT-ND. High-Slope, Low Power, Analog Temperature Sensor. 5.75 434 3.80 
MAX6612MXK+TTR-ND High-Slope, Low Power, Analog Temperature Sensor. 6347.25/2,500 
MAX6613MXK+TCT-ND Low Voltage Analog Temperature Sensor .... 5.75 434 3.80 
MAX6613MXK+TTR-ND Low Voltage Analog Temperature Sensor .... 6347.25/2,500 
MAX6625PMTT+TCT-ND 9-Bit Temp. Sensor with 12C-Compatible Seri SHO) 2:34) 9/2105 
MAX6625PMTT+TTR-ND 9-Bit Temp. Sensor with |2C-Compatible Serial Interface ...6-TDFN 3422.25/2,500 
MAX6625RMTT+TCT-ND 9-Bit Temp. Sensor with 12C-Compatible Serial Interface...6-TDFN 3.10 2.34 2.05 
MAX6625RMTT+TTR-ND | 9-Bit Temp. Sensor with |2C-Compatible Serial Interface...6-TDFN 3422.25/2,500 
MAX6626PMTT+TCT-ND 12-Bit Temp. Sensor w/l2C-Compatible Serial Interface.....6-TDFN 3.45 260 2.28 
MAX6626PMTT+TTR-ND 12-Bit Temp. Sensor w/l2C-Compatible Serial Interface.....6-TDFN 3802.50/2,500 
MAX6627MTA+TCT-ND Remote +1°C Accurate Digital Temp. Sensor 8-TDFN 6.36 4.80 4.20 
MAX6627MTA+TTR-ND. Remote +1°C Accurate Digital Temp. Senso! 8-TDFN 7020.00/2,500 
MAX6628MTA+TCT-ND Remote +1°C Accurate Digital Temp. Senso: 8-TDFN 649 490 4.29 
MAX6628MTA+TTR-ND. Remote +1°C Accurate Digital Temp. Senso! 8-TDFN 7166.25/2,500 
MAX6629MTT+TCT-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor .. 6-TDFN 4.96 3.74 3.28 
MAX6629MTT+TTR-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor. 6-TDFN 5469.75/2,500 
MAX6630MTT+TCT-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor .. 6-TDFN 496 3.74 3.28 
MAX6630MTT+TTR-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor. 6-TDFN 5469.75/2,500 
MAX6631MTT+TCT-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor .. 6-TDFN 5.33 4.02 3.52 
MAX6631MTT+TTR-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor. 5879.25/2,500 
MAX6639AEE+TCT-ND 2-Channel Temp. Monitor with Dual, Auto, PWM Fan 

Speed Controller SOWA eas. 00) 
MAX6639AEE+TTR-ND 2-Channel Temp. Monitor with Dual, Auto, PWM Fan 

Speed Controller 6347.25/2,500 
MAX6642ATT90+TCT-ND | +1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temperature 

Sensor . 3.13 2.36 2.07 


MAX6642ATT90+TTR-ND 


+1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temperature 


Sensor e ..6-TDFN 


3451.50/2,500 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
DS21043AT-ND 5V, Quad E1 Framer. 148.53 112.10 
DS210352-ND 3.3V, T1 Transceiver 189.13 142.74 
DS210352N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temperatur 256-BGA 217.51 164.16 
DS275+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* .8-Dip 5.64 4.26 
DS275S+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* NEW: -SOIC 5.88 4.44 
DS276S+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* NEW: -SOIC 8.08 6.10 
DS1863E+-ND Burst-Mode PON Controller* .16-TSSOP 4.11 3.10 
DS2141AQ-ND 5V, T1 Framer Controller... 44-PLCC 50.99 38.48 
DS2143Q-ND 5V, E1 Framer Controlle 44-PLCC 50.99 38.48 
DS21510QB-ND 5V, T1 Single Chip Tran 44-PLCC 77.65 58.60 
DS2151QNB-ND 5V, T1 Single Chip Transceiver, Ind. Temperature. 44-PLCC 89.31 67.40 
DS2153Q-A7-ND 5V, E1 Single-Chip Transceiver... 44-PLCC 77.65 58.60 
DS2153Q-A7+-ND 5V, E1 Single-Chip Transceiver* 44-PLCC 47.09 35.54 
DS2154L-ND 5V, Enhanced E1 Single Chip Tra 00-LQFP 68.98 52.06 
DS2165Q-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs. 28-PLCC 41.55 31.36 
DS21650+-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs: 28-PLCC 37.18 24.70 
DS2172T-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bi 32-TQFP 18.26 13.78 
DS2172T+-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bi 32-TQFP 17.20 12.98 
DS2175S-ND T1/CEPT Elastic Stor 16-SOIC 26.82 20.24 
DS2176+-ND T1 Receive Buffer* 24-Dip 27.37 20.66 
DS2176Q-ND T1 Receive Buffer. 28-PLCC 31.14 23.50 
DS2180A+-ND T1 Transceiver* .... 40-Dip 32.33 24.40 
DS2181A+-ND CEPT Primary Rate Transceiver 40-Dip 52.60 39.70 
DS2181AQ-ND CEPT Primary Rate Transceive: 44-PLCC 64.58 48.74 
DS2187-ND Receive Line Interface 34.74 26.22 
DS2187S-ND Receive Line Interface. 38.13 28.78 
DS2188S-ND T1/CEPT Jitter Attenuat 17.62 13.30 
DS2282/8722282000-ND | T1 FDL Controller/Monitor Stik 30-SIP_ 118.83 89.68 
DS21354L-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
DS21354L+-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 39.64 29.92 
DS21600SN+-ND 3.3V/SV, Clock Rate Adapter* .... 25.60 24.70 


MAX6646MUA+TCT-ND +145°C Prec. SMBus Compatible Remote/Local Sensor..8-yMAX 4.27 3.22 2.82 
MAX6646MUA+TTR-ND +145°C Prec. SMBus Compatible Remote/Local Sensor .. 8-yMAX 4709.25/2,500 
MAX6652AUB+TCT-ND Temperature Sensor and System Monitor. 652 492 4.31 
MAX6652AUB+TTR-ND Temperature Sensor and System Monitor. 7195.50/2,500 
MAX6654MEE+TCT-ND 1°C Accurate Remote/Local Temperature 
with SMBus Serial Interface 814 6.14 5.38 
MAX6654MEE+TTR-ND 1°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor 
with SMBus Serial Interface 8979.75/2,500 
MAX6656MEE+TCT-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor and 4-Channel 
Voltage Monito 996 7.52 6.58 
MAX6656MEE+TTR-ND Dual Remote/Loc 
Voltage Monitor 10998.00/2,500 
MAX6657MSA+TCT-ND +1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temperature 
sk 6.94 5.24 4.59 
MAX6657MSA+TTR-ND +1°C, SMBus-Compatible Remot 
Sensor 7663.50/2,500 
MAX6665ASA45+TCT-ND | Fan Controll 
Temperature Thresholds 429 3.24 2.84 
MAX6665ASA45+TTR-ND | Fan Controller/Driver with Factory-Programmed 
Temperature Thresholds 4738.50/2,500 
MAX6690MEE+TCT-ND 2°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor with 
SMBus Serial Interface ... 652 4.92 4.31 
MAX6690MEE+TTR-ND 2°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor wil 
SMBus Serial Interface ... 7195.50/2,500 
MAX6692MUA+TCT-ND Precision SMBus-Compatible Remote/Local Temperature 
4.27 3.22 2.82 
MAX6692MUA+TTR-ND Precision SMBus-Compatible Remote/Local Temperature 
4709.25/2,500 
MAX6696AEE+TCT-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor wii 
6.60 4.98 4.36 
MAX6696AEE+TTR-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor with SMBus 
Serial Interface............. 7283.25/2,500 
MAX6697UP34+TCT-ND 7-Channel Precision Temperature Monito: 10.41 7.86 6.88 
MAX6697UP34+TTR-ND 7-Channel Precision Temperature Monito: '0-TSSOP 11495.25/2,500 
MAX7500MSA+TCT-ND Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdo: 8-SOIC 1.96 1.48 1.30 
MAX7500MSA+TTR-ND Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdo: 8-SOIC 2164.50/2,500 
MAX7500MUA+TCT-ND Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdo 8-uMAX 1.96 1.48 1.30 
MAX7500MUA+TTR-ND Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdog.. 2164.50/2,500 


E® — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
DS2401+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. ; 1.86 1.40 
DS2401P+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 6-TSOC 2.01 52 
DS2401P+CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 6-TSOC 2.28 2: 
DS2401P+TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 6-TSOC 4024.00/4,000 
DS2401Z+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. OT-223 2.28 i 
DS2411P+-ND Silicon Serial Number with Vcc Input. 6-TSOC 1.59 1.20 
DS2413P+-ND 1-Wire® Dual Channel Addressable Switch . 6-TSOC 2.76 2.08 
DS2417P+-ND 1-Wire® Time Chip with Interrup' 6-TSOC 2.70 2.04 
DS2423P+-ND 4k-Bit, 1-Wire RAM with Counte 12.06 9.10 
DS2430A+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM 3.39 2.56 


Price Each 
Description dl 25 
DS1267-010+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 8.32 6.28 
DS1267-050+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K* 8.32 6.28 
DS1267-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K* .. 8.32 6.28 
DS1267E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 10.34 7.80 
DS1267S-010+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 9.57 7.22 
DS1267S-050+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K* 9.57 7.22 
DS1267S-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K* .. 9.57 22) 
DS1666S-10+-ND Audio Digital Resistor*.... 5.57 4.20 
DS1669-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K’ 6.81 5.14 
DS1669-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 6.81 5.14 
DS1669S-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 7.18 5.42 
DS1669S-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 7.18 5.42 
DS1801E-014+-ND Dual Audio Taper Potentiometer*... .14-TSSOP 7.50 5.66 
DS1803E-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer* .14-TSSOP 6.86 5.18 
DS1803Z-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K* 16-SOIC 6.39 4.82 
DS1803Z-050+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 50K* 16-SOIC 6.39 4.82 
DS1803Z-100+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K* 16-SOIC 6.39 4.82 
DS1804-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* .... i 3.10 2.34 
DS1804-100+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* 3.10 2.34 
DS1804U-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 3.45 2.60 
DS1804Z-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 3.23 2.44 
DS1804Z-050+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, S0K* 3.23 2.44 
DS1804Z-100+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* 323 2.44 
DS1806E-010+-ND Digital Sextet Potentiometer, 10K*. 3 8.32 8.03 
DS1806E-050-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K .20-TSSOP 12.08 9.12 
DS1806E-050+-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K* . .20-TSSOP 12.08 912 
DS1845E-010+-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, .14-TSSOP 3.82 2.88 
DS1845E-100+-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K’ .14-TSSOP 3.82 2.88 
DS1862B+-ND XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC* 5.30 4.00 
DS1866Z-ND 2.7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer .. 2.94 2.22 
DS1866Z+-ND 2.7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer*... 2.94 2.22 
DS1867-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K*. 14-Dip 8.80 6.64 
DS1867-50+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 50K*. 14-Dip 8.80 6.64 
DS1867E-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K*. .20-TSSOP 9.99 7.54 
DS1867S-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K*. 16-SOIC 9.73 7.34 
DS1868-10+-ND. Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 14-Dip 5.59 4.22 
DS1868E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* .20-TSSOP 6.78 5.12 
DS1868S-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 16-SOIC 5.88 4.44 
DS1869-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* . 8-Dip 5.64 4.26 
DS1869S-10+-ND 8V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* . -SOIC 5.88 4.44 
DS1869S-50+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K* . -SOIC 5.88 4.44 
DS3501U+-ND High Voltage, Nonvolatile, 12C Potentiometer with Temperature 
Sensor/Lookup Table .. 119 -90 
DS3904U-020+-ND Triple 128-Position Nonvolatile Digital Variable 
Resistor/Switch* 1.80 1.36 


* RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1147 


(= DALLAS NONVOLATILE RAM CONTROLLERS 


SEMICONDUCTOR RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 Part No. Description u 25 
DS1990A-F5+-ND Serial Number Data Carrier... . F5-MicroCAN 3.63 2.74 DS1210+-ND Nonvolatile Controller Chip asi 4.85 3.66 
DS1992L-F5+-ND 1K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory. . F5-MicroCAN 11.00 8.30 DS1210N+-ND Nonvolatile Controller Chip, Industrial Temperature 5.70 4.30 
DS1993L-F5+-ND 4K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory.. . F5-MicroCAN 12.67 9.56 DS1210S+-ND Nonvolatile Controller Chip i 5.22 3.94 
DS1996L-F5+-ND 64K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory. .F5-MicroCAN 18.89 14.26 DS1210SN+-ND Nonvolatile Controller Chip, Industrial Temperaturt 6.41 4.84 
Accessories DS1211S+-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip..... 37.76 28.50 
DS1312S+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 300mil ey 11.56 
DS1402D-DR8+-ND _ | Blue Dot Receptor Cable, 8 Foot Length ... 11.26 = DS1312S-2+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 150m! 1219 9.20 
DS9092+-ND Solid Face Read/Write Panel-Mount Probe 8.94 = DS1314S+- f A Fi e 
F : +-ND Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 3V, 300mil.. 16-SOIC 12.51 9.44 
DS9092L+-ND Soild Read/Write Panel-Mount Probe with a = 9.72 — Saye F ‘thi Fi F a 
f 4 DS1314S-2+-ND Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 3V, 150mil....8-SOIC 16.01 12.08 
DS9093A+-ND Snap-In Angled Key Ring Mount for F5 iButton, Black. = 81 = DS1321+-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS9093AG+-ND Snap-In Angled Key Ring Mount for F5 iButton, Green _ 1.03 _ Monitor, 5V. 16-Dip 10.15 7.66 
DS9094F+-ND PCB Clip for F5 iButton, Through-Hole Moun = 2.28 5 SRUSRIATRG = = 
DS9098P-TRL+CT-ND | Compact Retainer for F5 iButton Mounting 252 = RESAD Fleniole ony fat Conrolla wit lym Battery 16-5010 Moe 
DS9098P-TRL+TR-ND | Compact Retainer for F5 iButton Mounting 244,53/220 DS2762AE+-ND High-Precision Lis Battery Monitor with Alert “YeTSSOP = 6554.94 
DS3882E+C-ND Dual Channel CCFL Controller .28-TSSOP 4.72 3.56 
DALL INTERFACE 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 Digi-Key Price Each 
DS21S07AE+-ND SCSI Terminator* 441 3.10 Part No. Description Pkg. 1 25 
DS21S07AS+-ND —_| SCSI Terminator* .16-SOIG 3.76 2.84 DS1233-5+-ND BV. EconoReset. 5%*. 138. 1.04 
DS21T09S-ND Plug and Play SCSI Terminator, 2° "28-801 «6364.80 Dsiaaatoenp | SV‘ EconoReset, 10%* io a 
DS2108S+-ND Differential SCSI Switchable Terminator*. . 24-SOIC 14.68 11.08 Ade 0/4 * 
‘i DS1233A-10+-ND 3.3V, EconoReset, 10%*. 1.30 98 
DS2118MB+-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator 36-SSOP 3.31 2.50 DS1233A-15+-ND 3.3V. EconoReset, 15%*. 4.38 1.04 
DS2119ME+-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 8-TSSOP 2:15, 2.08 DS1233AZ-10+-ND 33V, EconoReset, 10%*. 2.25 1.70 
DS1233AZ-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset, 10%*. 2.09 1.58 
DS1233AZ-10+TR-ND | 3.3V, EconoReset, 10%*. 3150.00/2,500 
MEMORY DS1233AZ-154-ND | 3.3V, EconoReset, 15%*. 2.41 1.82 
DS1233D-5+CT-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%* 1.46 1.10 
Digi-Key Price Each DS1233D-5+TR-ND —_| 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% * 1650.00/2,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 DS1233D-10+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* TO-92 1.46 1.10 
DS1218S+-ND Nonvolatile Controller Chip* 13.20 9.96 DS1233D-10+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* TO-92 1650.00/2,000 
DS1220AB-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 5%, 150nS* 15.77 11.90 DS1233D-15+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% * TO-92 1.38 1.04 
DS1220AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 5%, 200nS* 24-Dip 13.91 10.50 DS1233DZ-5+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, Sth* SOT-223 e255) 1.70 
DS1220AD-100IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 100nS, Industrial Temp. 16.99 12.82 DS1233D2Z-5+CT-ND_| 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% SOT-223 2.62 1,98 
DS1220AD-120+-ND_| Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 120nS* . 16.17 12.20 oS SeSD Zoe IRND ey coonohiesst Hf Pushin Reset ae aoe ATs u 
DS1220AD-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 200nS*. 1577 11.90 10+ » EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% iy ; : 
Bea DaeaniaetnD Nomvolatile SRAM, 64k, 5%. pase 20.19 45.24 DS1233DZ-10+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% * SOT-223 2.09 1.58 
= . i Bak 5%. * f ij DS1233DZ-10+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* SOT-223 2962.50/2,500 
DS1225AB-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 150nS 19.72 14.88 ark 
DS1225AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 200nS* 4471 41.10 DS1233DZ-15+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%* SOT-223 2.25 1.70 
DS1225AD-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 150nS*. 19.72 14.88 DS1233DZ-15+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%* SOT-223 2.62 1.98 
DS1225AD-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 200nS*. 1972 14.88 Bete sea, aN SV, EconaReset, No Pushbutton Reset, 15% SOT 2 eeu 
DS1225Y-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 150nS* 1871 14.12 BET EERNTIM| Sy" EnoncRecet™. ee fiad 
DS1230AB-70+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 70nS*........ 27.27 20.58 Seer ‘ 4 i j 
DS1230AB-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 70nS, Ind. Temp.* 28.62 21.60 us ae & a am, Esane Reset ee a 
DS1230AB-120+-ND_| Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 120nS* 26.63 20.10 aoa ae PaReeet eee Bs aay 
DS1230AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 200nS* . 26.63 20.10 ey ret f % i i 
DS1230Y-70+-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS* 27.27 20.58 Bere a reat amg conoReset, 10% es 
DS1230Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 70nS, Industrial Temp. 22.13 16.70 DS1810-5+CT-ND 5V. EconoReset with Push-Pull Output, 5%* 119 ‘90 
& a i] 0, * as = = s 
Be CC once Seat ceo tore ieee soe late DS1810-5+TR-ND | SV. EconoReset with Push-Pull Output, 5%* 1350.0072,000 
i onvolatle oh ee Z : DS1811-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% 1.19 90 
DS1230Y-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 150nS* 26.63 20.10 DS1811-5+TR-ND —_‘| 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% 1350.00/2,000 
DS1230Y-200+-ND —_| Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 200nS* 20.80 15.70 DS1811-10+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 98 74 
DS1243Y-120+-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 64k, 120nS* .. 28.81 21.74 DS1811-10+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 14110.00/2,000 
DS1244Y-70+-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256k, 70nS* . 33.73 25.46 DS1811-15-ND BV. E Reset with Open Drain Output, 15% V4 84 
DS1245AB-120+-ND_| Nonvolatile SRAM, 1024k, 5%, 120nS* ... 37.44 28.26 DS181i-15+CT-ND | SV; EconoReset with Open Drain Output, 15%* 11990 
DS1245Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 70nS, Industrial Temp.* 40.12 30.28 DS1811-15+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15%* 1054.00/2,000 
DS1245Y-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 100nS*. 37.44 28.26 DS1811R-5+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% * 1.03 78 
DS1245Y-120+-ND Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 120nS* . 37.44 28.26 DS1811R-5+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%*.. 1755.00/3,000 
DS1245YP-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 100nS* . 29.87 22.54 DS1811R-10+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 80 60 
DS1249Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 2048k, 10%, 70n 67.68 51.08 DS1811R-10+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 1350.00/3,000 
DS1250WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096k, 150nS 110.32 83.26 DS1812-5+CT-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5%* . TO-92 1.19 90 
DS1250Y-100+-ND Nonvolatile SRAM, 4096k, 100nS* ... 32-Dip 117.90 88.98 DS1812-5+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5%* . TO-92 1350.00/2,000 
DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 1024| 4-PCM =: 32.86 =~ 24.80 DS1812-10+CT-ND__| 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10%* 10-92 1.19 90 
DS1609S-50+-ND Dual Port RAM, 50nS* 8.82 6.66 DS1812-10+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10%* TO-92 1350.00/2,000 
DS1642-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS* ... 24.06 18.16 DS1813-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* TO-92 1.19 90 
DS1643-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil. 8-EDip 25.04 18.90 DS1813-5+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% 10-92 1350.00/2,000 
DS1644-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 8-EDip 29.23 22.06 DS1813-10+CT-ND | 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%* 10-92 1.19 90 
DS1644P-120+-ND | Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 4-PCMA ©2600: 19.62 DS1813-10+TR-ND__| 5V, EconoReset with Pushbutton, 10% 1350.00/2,000 
DS1646-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 41.29 31.16 DS1813R-5+CT-ND | 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* .. 80 60 
DS1646P-120+-ND _| Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 36.68 27.68 pst Siok s TAD ay Econoneset aH oe : Ae 
100+ i i * i -10+CT- .3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% § d 
OOM fect stotr oe ee - Sar ied DS1815-104TR-ND | 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% * 1350.00/2,000 
r i ‘ , ‘ i -20+- K i | %* 1.11 84 
DS2030AB-100#-ND | Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* 256-BGA 55.07 41.56 BSIR tae) SNDEmm| 9.3V, EconoReset with Push-Pull Quiput, 20% 
DS2030L-100#ND —_| 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* . 256-BGA 49.56 37.40 DS1818-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* . 1.19 90 
DS2030W-1004-ND _ | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* . 256-BGA 55.07 41.56 DS1818-10+TR:ND’ | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* . 1350.00/2,000 
DS2030Y-70#-ND | Nonvolatile SRAM, 256Kb, 70nS* . 256-BGA 55.07. 41.56 DS1818R-S+CT-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5% * 1.03 78 
7 i I Pe a DS1818R-5+TR-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5% 1368.90/3,000 
DS2030Y-100#-ND Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS 256-BGA 55.07 41.56 H - 
DS2045AB-704-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 70nS* 256-BGA 56.90 42.94 DS1818R-10+CT-ND_| 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%*. 80 60 
DS2045AB-100#-ND | Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100n$ 256-BGA 56.90 42.94 Pere aba tag © ¥. EconoResat wi Pushbutton, 10%". sso0 oois00 
DS2045L-100#ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS 256-BGA 51.20 38.64 ReIRSe a OEND Partai ahenint de united ey tye 
DS2045W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS* 256-BGA 56.90 42.94 14 x Mlncae cope i i 
DS1833Z-5+CT-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% 3.37 2.54 
DS2045Y-70#-ND_—_| Nonvolatile SRAM, 1Mb, 70nS* 256-BGA = 56.90 42.94 D$1833Z-5+TR-ND _| 5V, Microprocessor EconoReset, 5%* 4762.50/2,500 
DS2045Y-100#-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS: 256-BGA 56.90 42.94 ean 7 aoe ; 
DS1833Z-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% *.. 3.15 2.38 
DS2050W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4Mb, 100nS 256-BGA 77.96 58.84 ie | i Jo), 
i DS1833Z-10+CT-ND | 5V, Microprocessor EconoReset, 10%*. shee 2.54 
DS2065W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 8Mb, 100nS* 256-BGA 87.45 66.00 DS1833Z-104TR-ND | 5V, Microprocessor EconoReset, 10% * 4762.50/2,500 
DS2070W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 16Mb, 100nS 256-BGA 109.92 82.96 DS1834AS+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pt 241. 1.82 
pee si at Het aa NEW! 10-92 ag see DS1834AU+CT-ND __| Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 2.68 2.02 
E48 +" Bit Node Address Chip . DS1834AU+TR-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 4545.00/3,000 
Pee ae Tar ween Aeon vena 200 280 DS1834S+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 2.41 1.82 
DS2502S+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* 4.61 3.48 
DS2505+-ND 16K-Bit Add-Only Memory* 4.37 3.30 
DS2505P+-ND 16K-Bit Add-Only Memory* 3.01 2.91 
DS3030W-1004-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS, with Clock 256-BGA 62.59 47.24 Digi-Key Price Each 
DS3045W-100¢-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS, with Clock*.. 256-BGA 81.43 «61.46 Part No. Description 25 
DS3050W-1004-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4Mb, 100nS, with Clock*.. 256-BGA 85.91 64.84 DS126887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*.. 3.96 676 
DS3065W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 8Mb, 100nS, with Clock* 256-BGA 95.40 72.00 DS28DG02E-3C+-ND | 2kb SPI EEPROM with PIO, RTC, Reset, Battery Monitor, 
DS3070W-100#ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 16Mb, 100nS, with Clock 256-BGA =‘ 117.87 88.96 and Watchdog* _28-TSSOP 5.27 3.98 
DS9034PC+-ND PowerCap Module without Crystal* ‘owerCap Module 9.67 7.30 DS$28DG02G-3C+-ND | 2kb SP| EEPROM with PIO, RTC, Reset, Battery Monitor, 
DS9034PCX+-ND PowerCap Module with Crystal*..... ‘owerCap Module 9.86 7.44 and Watchdog*.. 36-TOFN 5.64 4.26 
ADS9034PCX PowerCap required; order DS9034PCX+-ND * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
ME CLOCK (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 
Digi-Key Pras a DS620U+-ND. Low Voltage +0.5°C Accuracy Digital 
* 
Part No. Description 1 25 DS1620+-ND DEI TREO Re cca 300mil. Aga oa 
DS32B35-33#-ND Accurate !2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* .. 11.61 8.76 DS1620S-ND Digital Thermometer/Thermostat, 208mi 6.97 5.26 
DS32B35-33IND#-ND | Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 13.04 9.84 DS16208+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 208mil.* 697 «5.26 
DS32C35-33#-ND Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM 14.02 10.58 DS1621+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 300mil.* Z61 3.48 
DS32C35-33IND#-ND | Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM 15.45 11.66 DS1621S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 150mil.* 461 3.48 
DS1283S-ND Watchdog Timekeeper Chip... 11.00 8.30 9 i i 
. - - = = DS1624+-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil. 9.04 6.82 
DS 1302. NDE ricide Charge Timekeeping Chip: Opel Ba eed DS1624S+-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil.*. 9.04 6.82 
Benoa ache Chae Timekeeping Chip, anole aay aa DS1629S+-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real-Time Clock, 150mil.* 7.76 5.86 
DS1302SN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip. Ind. Temperature*. 4133.12 Bets ND FO eee RET Tete anermgetat are 288 
DS1302Z+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil* ...... 3.31 2.50 - 9 a 9 ie ; 7 i 
- - DS1720S+-ND ECON-Digital Thermometer/Thermostat® ... 5.96 4.50 
DS1305N+-ND Serial Alarm RTC, 96-Byte Battery-Backed NV RAM* NEW.....16-Dip 5.59 4.22 DS1721S+CT-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 3.87 2.92 
DS1338U-33+-ND 56-Byte Battery-Backed NV RAM, I2C Serial Interface* NE! 3.07 2.32 i -Wire Digi ” 5 ; 
A i : A DS1721S+TR-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . §475.00/2,500 
DS1302Z+CT-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* .. 2.99 2.26 Tae 
Hf i i i i fies DS1721U+-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . 3.87 2.92 
DS1302Z+TR-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* . 3390.00/2, pie feces 
4 H i i f DS1722S+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 2.60 1.96 
DS1302ZN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* . 2.50 2.42 DS17228+CT-ND 3-Wire Digital Th ter/Th tat* 260 196 
DS1305+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil.* 5.06 3.82 mele Sifilakd sete sae LL dalek ala e : 
“| ‘ Ti se DS1722S+TR-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 3675.00/2,500 
DS1305E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 173mil. 5.06 3.82 ire Dini ‘* 
7 : Ti * DS1722U+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 2.65 2.00 
DS1305EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature sy 4.20 -— 
4 / Ti iL * DS1821+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 6.31 4.76 
DS1306E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil.* ............ 5.06 3.82 Hoe 
DS1306EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature 5.59 4.22 DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer.. 8 ee 
= 7 it ae DS1821S+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 6.31 4.76 
DS1306N+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil. 5.59 4.22 , ai 
‘i ‘ “Ti se DS1822+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* .. 3.87 2.92 
DS1307+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 300mil. 3.74 2.82 DS182274-ND E 4-Wire® Digital Th ter* 3.87 9.99 
DS1307N+-ND Serial Real-Time Clack, 64x8, Ind. Temperature*. 413 3.12 Dorp PiadeResolitinn 4 Wie binkal thenaoraae® oy tig 
DS1307Z+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 150mil.*........ 3.29 2.48 Bs Tog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer” .. E : 
DS1307ZN+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, Ind. Temperatu 4.13 Bi) 
DS1315-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.* 16-Dip 15.61 11.78 
DS1315S-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil. . 16-SOIC 18.13 13.68 SEMICOND| 
DS1315SN-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature +B200* . . 16-SOIC 20.51 15.48 — - 
0S1337+-ND 12¢ Serial Real-Time Clock*... i 241 1.82 Digi-Key ne BricsiEach xa 
DS1337S+-ND I2C Serial Real-Time Clock* 241 1.82 Part No. Description 1 25 
DS1337U+-ND [2C Serial Real-Time Clock*: 2.41 1.82 DS32KHZS#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator* 7.42 5.60 
DS1338C-33#-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 5.70 4.30 DS32KHZSN#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator’ 8.53 6.44 
DS1338Z-3+-ND 3V, I2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 8-SOIC 3.07 2.32 DS1004Z-3+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS Tap-to-Tap* 17.44 13.16 
DS1338Z-33+-ND 3.3V, I2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM* 8-SOIC 3.07 2.32 DS1004Z-4+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 4nS Tap-to-Tap* 17.44 13.16 
DS1339U-3+-ND 3V, 120 Real-Time Clock* 3.07 2.32 DS1020S-100+-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line* 46.56 35.14 
DS1339U-33+-ND 3.3V, l2C Serial Real-Time Clock* 3.07 2.32 DS1023S-25+-ND 8-Bit Programmable Timing Element, .25nS* 16.83 12.70 
DS1340C-33#-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with Trickle Charger’ 5.70 4.30 DS1080LU+-ND Spread-Spectrum Crystal Multiplier® .... 2.60 1.96 
DS1340U-33+-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with Trickle Charger’ 3.07 2.32 DS1085LZ-25+-ND 3.3V EconOscillator Frequency Synthesizer*. 7.16 5.40 
DS1340Z-33+-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with Trickle Charger’ 3.07 2.32 DS1091LU-66+-ND Auto Temp. Range Spread-' peau EconOscillator 8-~MAX 1.67 1.26 
DS1371U+-ND |2C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock? ... 241 1.82 DS1100LU-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* ............ San3 7.37 5.56 
DS1372U+-ND 12C, 32-Bit Binary Counter Clock with 64-Bit ID* 2.68 2.02 DS1100LZ-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 6.97 5.26 
DS1374C-33#-ND 3.3V, l2C 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC* . 6.15 4.64 DS1100LZ-100+-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS* 6.97 5.26 
DS1374U-33+-ND 3.3V, I2C 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC* . 3.42 2.58 DS1100M-100+-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS* 5.64 4.26 
DS1375T+-ND 2-Wire Digital Input RTC with Alarm* .. 1.33 1.00 DS1100M-250+-ND | 5-Tap Delay Line, 250nS* 5.64 4.26 
DS1388Z-33+-ND l2¢ RTC/Supervisor with Trickle Charger* 4.56 3.44 DS1100Z-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 6.33 4.78 
DS1390U-33+-ND 3.3V, Low Voltage SPI RTC with Trickle Charger* 3.42 2.58 DS1100Z-50+-ND 5-Tap Delay Line, 50nS* 6.33 478 
DS1391U-33+-ND 3.3V, Low Volt. SPI/3-Wire RTC w/Trickle Charge: 3.42 2.58 DS1100Z-100+-ND 5-Tap Delay Line, 100nS* 6.33 4.78 
DS1392U-33+-ND 3.3V, Low Voltage 3-Wire RTC with Trickle Charger* .. 3.42 2.58 DS1100Z-200+-ND 5-Tap Delay Line, 200nS* 6.33 4.78 
DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock 12.08 9.12 DS1100Z-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS. 6.33 4.78 
DS1501WE+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* . 12.08 9.12 DS1100Z-250+-ND 5-Tap Delay Line, 250nS* 6.33 4.78 
DS1501WEN+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, Ind. Temp.* .. 13.89 10.48 DS1124U-25+-ND 5V, 8-Bit Programmable Timing Element* 4.80 3.62 
DS1511W+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* . 20.86 15.74 DS1672-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter* .8-Dip 3.07 2.32 
DS1553WP-120+-ND | 3.3V, 64K-Byte Y2KC Nonvolatile Timekeeping 31.91 24.08 DS1672S-33+-ND 3.3V, |2C, 32-Bit Binary Counter* -SOIC 3.07 2.32 
DS1670E+-ND Portable System Controller, 4.4mm* ... 6.50 6.27 DS1672U-33+-ND 3.3V, |2C, 32-Bit Binary Counter* -SOP 3.07 2.32 
DS1682S+-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm 4.96 3.74 
DS1685-5-ND 5V, Real-Time Clock... 6.07 4.58 
DS1685S-5+-ND 5V, Real-Time Clock* 6.41 4.84 
DS1687-5+-ND 5V, Real-Time Clock* 9.38 7.08 
DS1742W-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile ping 25.55 19.28 Digi-Ké Price Each 
0$1743W-120+-ND _| 3.3V/ YKC Nonvolatile Timekeeping RAM. 120nS*. 26.77 20.20 Pane Description anaes 
DS1743W-120IND+-ND] 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 30.77 23.22 Bani F 5 
DS1743WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 23.80 17.96 Berea bowe” Monitor Chip, 200s Ae nee 
DS1744-70+-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS*.. 29.23 22.06 Reon -ND Power Monitor CHB. Dons* 10.07 760 
DS1744-70IND+-ND | 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS*.. 33.63 25.38 $1232 aa MicroMonitor Ch P. 209 158 
DS1746WP-120-ND _| 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 52.50 39.62 Bete eND [ auilPower Micruniéniier Chics Dey 
DS1746WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 36.68 27.68 - = ee ~ : 
DS2404B+-ND EconoRAM Time Chip* 11.08 336 DS1232LPS-2+-ND Low Power MicroMonitor Chip* 2125) 1.70 
DS2404S-0014-ND EconoRAM Time Chip ; 10.57 7.98 DS1232LPSN-2+-ND Low Power MicroMonitor Chip, Industrial Temperature* .. SOIC 2.60 1.96 
DS3231S4-ND Extremely Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* ‘16-SOIC 7.42 ~—-5.60 cae MieroManttor eb. dust la Temperature * a ee 
DS3231SN#-ND Extremely Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* .16-S0IC 8.53 6.44 Been aN ceonoResete TE (OR 
DS3232S#-ND Extremely Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* . 20-S0IC 7.63 5.76 DS1236-10-ND MicroM 7M Chi 10.57 7:98 
DS3234S#-ND Extremely Accurate SPI Bus RTC*......... .20-S0IC 7.63 5.76 DS pec Mle oManceer ot Chin: 53h ‘Don Gab 
DS3234SN4-ND Extremely Accurate SPI Bus Real-Time Clock .20-SOIC 8.77 6.62 Mra ager Ds es : : 
DS12885S+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 24-S0lG = 7.74—5.8d Dye aoe mmm MicroManager™ Chip, 5% ee Oe 
DS128850+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. 28-PLCC «8036.06 Dee amma ©, MicroMonitor, S%°.. Be Al) 
= - : “ : = ; DS1705ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 10%* 2.25 1.70 
DS128850N+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. .28-PLCC 9.22 6.96 — — 
= Tj i _Byte* ED} DS1706ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 10%* 2.25 1.70 
DS12887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. 24-EDip 8.96 6.76 DS1706LESA+-ND V" MicroMoni one 09 170 
DS12887A+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. 4-EDip 896 6.76 RECRSCECR EIA caV. NeltroMontor 408 oo. 4h 
DS142850-ND Real-Time Clock with NV RAM Control . 28-PLCC «= 8.03 «6.06 Ree ENTE oor coonttor ee Ge 
DS142850+-ND Real-Time Clock with NV RAM Control* 28-PLCC «8.03 «6.06 near ech ey AllsraMonitor ce, Ba en 
DS17287-5+-ND 5V, Real-Time Clock with Battery and Crystal* 24-EDip 14.79 11.16 DS1708ESAeND BV. MicroMonit : GF 7.95 1.70 
DS17485$-3+-ND 3V, RTC with 4K-Bytes of Battery-Backed NV RAM .24-S0IG 12.43 9.38 ie Pero OMILO R10. ‘ : 
nE Ti “ED DS1708SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10% *. 2.25 1.70 
DS17887-5-ND 5V, Real-Time Clock... 24-EDip 22.34 16.86 5 +4 
DS17887-54-ND 5V, Real-Time Clock* 4-EDip 22.34 ——*16.86 Dei ZORTES ie ND eet eae 4 %® a8 170 
_ : : + eripheral Monitor i 4 
4DS9034PCX PowerCap required; order DS9034PCX+-ND DS1810-10+-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%*....... _...10-92 141 B4 
DS1814CR-10+CT-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10% OT-23-5 1.38 1.04 
[L DS1814CR-10+TR-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10% OT-23-5 2340.00/3,000 
SEMICOND| THERM. MANAGEMEN DS1831S+-ND Multi-Supply Micromonitor* .. 16-SOIC 6.76 5.10 
DS1832S+-ND 3.3V, MicroMonitor Chip* .. 8-SOIC 1.86 1.40 
Digi aey i Pigs care DS2436Z+-ND Battery Identification/Monitor SOIC 4.11 3.10 
art No. escription DS2438AZ+-ND Smart Battery Monitor*.. SOIC 5.27 3.98 
DS18B20+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer*. 5.04 3.80 DS2438Z+-ND Smart Battery Monitor* SOIC 5.27 3.98 
DS18B20+PAR-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2711E+-ND Loose Cell NiMH Charger* . 16-TSSOP 4.40 3.32 
DS18B20U+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer*. 5.04 3.80 DS2711Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* . 16-SOIC 4.40 3.32 
DS18B20Z+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer*. 5.04 3.80 DS2712E+-ND Loose Cell NiMH Charger* . 6-TSSOP 4.40 3.32 
DS18S20+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2712Z+-ND Loose Gell NiMH Charger* . 16-SOIC 4.40 3.32 
DS18S20+CT-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2714E+-ND Quad Loose Cell NiMH Charger* .20-TSSOP 4.85 3.66 
DS18S20+TR-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5700.00/2,000 DS2715Z+-ND NiMH Battery Pack Charge Controller* 16-SOIC 4.43 3.34 
DS18S20Z+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2740BU+-ND High Precision Coulomb Counter* .. 2.99 2.26 
DS75LVS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 2.01 52: DS2740U+-ND High Precision Coulomb Counter* .. 3.31 2.50 
DS75LVU+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 2.01 1.52 DS2745U+-ND 12C Battery Monitor* ... 3.66 2.76 
DS75LXS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 1.86 1.40 DS2746G+-ND 2-Wire Battery Monitor with Ratiometric A/D Input* . 3.82 2.88 
DS75LXU+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 1.86 1.40 DS2756E+-ND High Accuracy Battery Fuel Gauge with Programmable 
DS75S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 2.01 52 Suspend Mode*.... 4.69 3.54 
DS75U+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 2.01 ie DS2780E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* 6.65 5.02 
DS600U+-ND +5°C Accurate Analog-Output Temperature Sensor* .. 5.04 3.80 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1149 


Micron Technology Digi-Key Price Each 


VOLTAGE MONITOR (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
aE PIES ESE MT48LC8M16A2P-7E:GTR | 557-1100-2-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP 3107.00/1,000 
Reape meer Hee sd ah MT48LC8M16A2P-75:G TR | 557-1217-1-ND | SDRAM, 128M 54-TSOP 6.65 4.72 4.28 
at a ere oT : ane an MT48LC8M16A2P-75:GTR | 557-1217-2-ND | SDRAM, 128Mb* 54-TSOP 3872.00/1,000 

H+ : b 5 MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-1-ND ) SDRAM, 128M 54-TSOP 7.46 5.29 4.79 
DS2781E+-ND 1-Call or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge®. 8 TSSOP 7.16 5.40 MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR_| 557-1099-2-ND | SDRAM, 128M 54-TSOP 4340.00/1,000 
CT ove) Ot velo vane fuel Gauge {ON MT48LC8M1GA21G-7E:G TR | 557-1102-1-ND | SDRAM, 128M S41S0P 558 3.35 3.20 
D82786G+.ND Seendcalors (OC Raed Fuel Gauge 10-1DFN 3.50 264 MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-2-ND | SDRAM, 128M 54-TSOP 2848.00/1,000 

= : : : MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1101-1-ND | SDRAM, 128M 54-TSOP 5.97 440 4.09 
DS3994Z+-ND 4-Channel Cold-Cathode Fluorescent Lamp Controller’ .28-SOIC 2.39 1.80 MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1101-2-ND | SDRAM. 128M 54-TSOP 3872.00/1,000 
DS4303R-U+-ND Electronically Programmable Voltage Reference* 93 10 -7EM-C 4304-4 - ile fi a 
DSSOOIFP-16+-ND | 128K Soft Microprocessor Chip* aes aaa MT48LC8M16LFB4-75M:G TR _|557-1394-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb* 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 


MT48LC8M16LFB4-75M:G TR | 557-1394-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb* 
MT48LC16M8A2BB-7E:G TR =| 557-1393-1-ND | SDRAM, 128Mb* 


54-VFBGA 5622.00/1,000 
60-FBGA 7.86 5.58 5.05 


rket fluctuations, please MT48LC16M8A2BB-7E:G TR | 557-1393-2-ND | SDRAM, 128Mb* ‘60-FBGA 4574,00/1,000 

for most current pr MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR | 557-1067-1-ND | SORAM, 128M ‘G0-FBGA 11.38 8.39 7.79 

Gare trananey Te Eee MT48LC16M8A2FB-75:GTR | 557-1068-1-ND | SDRAM, 128Mb.. ‘80-FBGA 838 5.79 5.31 
H ie MT48LC16MBA2P-75:G TR | 557-1216-1-ND | SDRAM, 128Mb*.. S41S0P 5.44 4.09 3.75 

BartiNoy RartiNos Descuntion Eg a 20 LO MT48LC16M8A2P-75:G TR | 557-1218-2-ND | SDRAM. 128Mb* 54-TSOP 3514.00/1,000 
SDRAM MT48LC16M8A2TG-75:G TR | 557-1070-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 54-TSOP 5.44 4.09 3.75 


MT48H4M16LFB4-8 IT TR 557-1282-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 563 4.00 3.62 MT48LC16M16A2BG-7E:D TR | 557-1220-1-ND | SDRAM, 256Mb* 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48H4M16LFB4-8 IT TR 557-1282-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 3280.00/1,000 MT48LC16M16A2BG-7E:D TR_ | 557-1220-2-ND | SDRAM, 256Mb* .. 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48H4M16LFB4-8 TR 557-1281-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 544 3.86 3.50 MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR | 557-1189-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-VFBGA 11.24 844 7.75 
MT48H4M16LFB4-8 TR 557-1281-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 3169.00/1,000 MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR | 557-1189-2-ND | SDRAM, 256Mb 4-VFBGA 7086.00/1,000 
MT48H4M16LFB4-75 IT:HTR__|557-1391-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 6.70 3.43 3.27 MT48LC16M16A2BG-75:D TR | 557-1190-1-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48H4M16LFB4-75 IT:HTR = |557-1391-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 2912.00/1,000 MT48LC16M16A2BG-75:D TR | 557-1190-2-ND | SDRAM, 256M| 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48H4M16LFB4-75:H TR 557-1392-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 5.95 358 3.41 MT48LC16M16A2FG-7E:D TR | 557-1226-1-ND | SDRAM, 256Mb* 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48H4M16LFB4-75:H TR 557-1392-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 3039.00/1,000 MT48LC16M16A2FG-7E:D TR | 557-1226-2-ND | SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48H8M16LFB4-8 IT:J TR 557-1236-1-ND| Mobile SDRAM, 128Mb 5.85 415 3.76 MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-1-ND | SDRAM, 256Mb 4-VFBGA 9.98 7.49 6.88 


MT48H8M16LFB4-8 IT:J TR |557-1236-2-ND| Mobile SDRAM, 128Mb 3403.00/1,000 MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-2-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 6292.00/1,000 
MT48H8MT6LFB4-8:J TR 557-1324-1-ND| Mobile SDRAM, 128Mb 544 3.86 3.50 MT48LC16M16A2FG-75:D TR | 557-1057-1-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48H8M16LFB4-8:J TR 557-1324-2-ND| Mobile SDRAM, 128Mb 3169.00/1,000 MT48LC16M16A2FG-75:D TR | 557-1057-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48H8M32LFB5-8 TR 557-1054-1-ND| Mobile SDRAM, 256Mb. 16.49 13.10 12.13 MT48LC16M16A2P-6A:D TR | 557-1223-1-ND | SDRAM, 256Mb* .. 54-TSOP 7.86 5.58 5.05 
MT48H8M32LFB5-75 IT:G TR = |557-1327-1-ND| Mobile SDRAM, 256Mb 885 5.99 5.69 MT48LC16M16A2P-6A:D TR | 557-1223-2-ND | SDRAM, 256Mb* 54-TSOP 4574.00/1,000 
MT48H8M32LFB5-75 IT:G TR __|557-1327-2-ND| Mobile SDRAM, 256Mb 5154.00/1,000 MT48LC16M16A2P-7E:D TR 557-1060-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 885 5.99 5.69 
MT48H8MB2LFB5-75:G TR _[557-1828-1-ND| Mobile SDRAM, 256Mb 805 571 5.17 MT48LC16M16A2P-7E:D TR | 557-1060-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 5154.00/1,000 
MT48H8M32LFB5-75:G TR —_—‘|557-1328-2-ND| Mobile SDRAM, 256Mb 4685.00/1,000 MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR_| 557-1058-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 9.03 6.65 6.18 
MT48H16M16LFBF-75 AT:-GTR |557-1245-1-ND| Mobile SDRAM, 256Mb*... 12.31 9.24 8.49 MT48LC16M16A2P-75 ITD TR | 557-1058-2-ND | SDRAM, 256MDb.. 54-TSOP 5714.00/1,000 
MT48H16M16LFBF-75 AT:G TR |557-1245-2-ND| Mobile SDRAM, 256Mb*... 7759.00/1,000 MT48LC16M16A2P-75:D TR | 557-1059-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 8.45 6.00 5.43 
MT48H16M16LFBF-75 IT:G TR_|557-1325-1-ND| Mobile SDRAM, 256Mb* 1051 7.11 6.75 MT48LC16M1GA2P-75:D TR | 557-1059-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 4920.00/1,000 
MT48H16M16LFBF-75 IT:G TR ]557-1325-2-ND| Mobile SDRAM, 256Mb 6116.00/1,000 MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 1057 7.15 6.79 


MT4BH16MI6LFBF-75: TR |587-1326-1-ND) Mobile SDRAM, 256M as MT48LC16MI1 6A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 6153.00/1,000 
75: -1326-2- lobile i -00/1, -75 L! -1191-1- fe 

MT48H16M32LFCM-75 IT:B TR |557-1387-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 15.23 11.43 10.50 MTABLCIEM GAZE 73 LD TR eae re eg] COA. 256Mb.. peg ae 
MT48H16M32LFCM-75 IT:B TR [SSVmSIASTAaND]| Mobile SDRAM, 512Mb Sey cara el) MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 567-1062-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 10.15 7.62 7.00 
MT48HT6MS2LFCM-75:ATR — /557-1330-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 12.69 9.53 8.75 MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 557-1062-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 6400.00/1,000 


MT48H16M32LFCM-75:ATR —|557-1330-2-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 
MT48H16M32LFCM-75:B TR | 557-1388-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 
MT48H16M32LFCM-75:B TR /557-1388-2-ND| Mobile SDRAM, 512Mb*.. 


54-TSOP 845 6.00 5.43 
54-TSOP 4920.00/1,000 


8000.00/1.000 MT48LC16M16A2TG-75:D TR_|557-1063-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 


1269 9.53 8.75 oaR ee 
8000.00/1,000 MT48LC16M16A2TG-75:D TR | 557-1063-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 


MT48H32M16LFBF-75 IT:B TR_|557-1389-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb*.. 15.23 11.43 10.50 MTABL CGM BACE-TE ITD TR ete Saneg| CORAM. 256M pg ee ae 
MT4SHS2M16LEBE~7S (1:8 TR (SSIgIGES GND] Mobile SDRAM, 512Mbe 9600.00/1,000 MT48LC16M16A2TG-7E ITD TR | 557-1064-1-ND | SDRAM, 256MM 54-TSOP 9.55 6.46 6.14 
MT4SH32MIGLFBF-75:3 TR FSU UAEDg Ign] Mobile SDRAM, Si2Mb Tee oe, LHe MT48LC16M16A27G-7E IT:D TR | 557-1064-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 5561.00/1,000 
MT48H32M1GLFBF-75:B TR | 557-1390-2-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 8000.00/1,000 MTASLClGM{SADTE-TEG TR —TECDENERERIER SORAMOEEM SL TSOP MES 
MT4BH32M16LFCU-75 LIT:ATR /557-1331-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 16.68 12.52 11.50 MASI C ICM GACTE ZED TR edt aenneg| CORAM, 256M eee OF uae Teron 


MT48H32M16LFCJ-75 LIT:ATR |557-1331-2-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 
MT48H32M16LFCJ-75:A TR 557-1332-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 
MT48H32M16LFCJ-75:A TR 557-1332-2-ND| Mobile SDRAM, 512Mb. 


10514.00/1,000 
1269 9.53 8.75 
8000.00/1,000 


60-FBGA 9.56 7.05 6.54 
54-TSOP 7.24 514 4.66 


MT48LC32M8A2FB-7E:D TR =| 557-1084-1-ND | SDRAM, 256M 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-1-ND | SDRAM, 256M 


f MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 4217.00/1,000 
Meee comeobomoe us Ea Sia ue Sica a MT48LC32M8A2TG-7E:D TR | 557-1086-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 7.24 5.14 4.66 
MT48LC2M32B2P-7 IT:;@ TR —‘|557-1072-1-ND| SDRAM. 64Mb 5.48 3.29 3.14 MT48LC32M8A2TG-7E:D TR | 557-1086-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7 IT-G@ TR 1557-1072-2-ND| SDRAM. 64Mb 2797.00/1,000 MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 7.24 5.14 4.66 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-1-ND| SDRAM, 64Mb 5.00 301 2.87 MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-2-ND| SDRAM, 64Mb 2554.00/1,000 MT48LC32M8A2TG-75:D TR__| 557-1085-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 9.07 6.13 5.83 
MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-1-ND| SDRAM, 64Mb 535 3.22 3.07 MT48LC32M8A2TG-75:D TR 657-1085-2-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 5277.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-2-ND SDRAM, 64Mb 2733.00/1,000 MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR | 557-1077-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 35.18 26.49 25.72 

SAlE —1075-1- MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR | 557-1077-2-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23665.00/1,000 
Seale ee ui Soren SpaAN eM aE Sua a4 MT48LC32M16A2P-75:C TR | 557-1078-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23.74 18.49 17.36 
MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-1-ND| SDRAM, 64Mb 453 288 2.60 MT48LC32M16A2P-75:C TR _| 557-1078-2-ND | SDRAM, 512M| 54-TSOP 15968.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-2-ND | SDRAM, 64Mb 2311.00/1,000 MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR | 557-1079-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 35.18 26.49 25.72 


MT48LC4M16A2P-6:G TR 557-1224-1-ND| SDRAM, 64Mb* 3.58 2.28 2.05 MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR | 557-1079-2-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23665.00/1,000 


MT48LC4M16A2P-6:6 TR 557-1224-2-ND| SDRAM, 64Mb* 7826.00/1,000 MT48LC32M16A2TG-75:C TR | 557-1080-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23.74 18.49 17.36 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR —_[557-1089-1-ND| SDRAM’ 64Mb 380 242 218 MT48LC32M16A2TG-75:C TR | 557-1080-2-ND | SDRAM, 512Mb.. 54-TSOP 15968.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-2-ND| SDRAM, 64Mb 1941.00/1,000 MT48LC64M4A2P-75:D TR 557-1289-1-ND | SDRAM, 256Mb* .. 54-TSOP 7.24 5.14 4.66 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR |557-1087-1-ND| SDRAM, 64Mb 5.53 3.93 3.55 MT48LC64M4A2P-75:D TR 557-1289-2-ND | SDRAM, 256Mb* 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR _|557-1087-2-ND| SDRAM, 64Mb 3218.00/1,000 MT48LC64M4A2TG-75:D TR =| 557-1097-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 7.24 514 4.66 
MT48LC4M16A2P-75 L:G TR |557-1225-1-ND| SDRAM, 64Mb* 415 2.64 2.38 MT48LC64M4A2TG-75:D TR 557-1097-2-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 L:G TR |557-1225-2-ND|} SDRAM, 64Mb* 2120.00/1,000 MT48LC64M8A2P-75:C TR 557-1198-1-ND | SDRAM, 512Mb.. 54-TSOP 25.73 20.04 18.82 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-1-ND| SDRAM, 64Mb 4.28 2.72 2.45 MT48LC64M8A2P-75:C TR 557-1198-2-ND_| SDRAM, 512Mb.. 54-TSOP 17308.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-2-ND | SDRAM, 64Mb 2184.00/1,000 MT48LC64M8A2TG-75:C TR =| 557-1098-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 20.58 16.03 15.05 


MT48LC4M16A2TG-7E:G TR —_|557-1092-1-ND| SDRAM, 64Mb 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR = |557-1092-2-ND| SDRAM, 64Mb 


2.90 2.18 2.00 MT48LC64M8A2TG-75:C TR =| 557-1098-2-ND | SDRAM, 512M 
1862.00/1,000 MT48LC128M4A2TG-75:C TR | 557-1055-1-ND | SDRAM, 512M 


54-TSOP 13842.00/1,000 
54-TSOP 23.74 18.49 17.36 


MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR |557-1090-1-ND| SDRAM, 64Mb 570 3.43 3.27 MT48V8M32LFB5-8ITTR | 557-1107-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb. O-VFBGA 18.53. 14.72 13.63 

MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR |557-1090-2-ND| SDRAM, 64Mb 2912.00/1,000 DDR 

MEaELAMTCMDTG Tee Th  (ECORGaMDING| SURAM caMe SE CGT MT46H8MI16LFCF-75 TTR | 557-1277-1-ND | Mobile DDR SDRAM,128Mb*... 60-VFBGA 6.65 4.72 4.28 

MT4sICAMSRORE7-G TR EGRET SDRAM 128M We sae FF MT46H8MI16LFCF-75 ITTR | 557-1277-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 128Mb* ... 60-VFBGA 3872.00/1,000 
; ; sere danatarl MT46H8M16LFCF-75 TR 557-1276-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb*.. O-VFBGA 6.44 457 4.14 


MT48LC4M32B2B5-7:G TR 557-1221-2-ND| SDRAM, 128Mb 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR |557-1195-1-ND| SDRAM, 128Mb.. 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR |557-1195-2-ND| SDRAM, 128Mb.. 


6091.00/1,000 
10.95 8.53 8.01 
7543.00/1,000 


MT46H8M16LFCF-75 TR 557-1276-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb 
MT46H8M32LFB5-6 IT:A TR 557-1279-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb 


10-VFBGA 3748.00/1,000 
O-VFBGA 8.85 5.99 5.69 


MT48LC4M32B2F5-7 IT:;G TR |557-1093-1-ND| SDRAM, 128Mb.. 13.17 910 8.34 MT46H8M32LFB5-6:A TR §57-1280-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb*...90-VFBGA 8.05 5.71 5.17 
TT 4093-2. MT46H8M32LFB5-6:A TR 557-1280-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 90-VFBGA 4685.00/1,000 
aera Meee GIR aaa SpA AM eee. eee oy MT46H16M16LFBF-6 IT:ATR | 557-1278-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ...60-VFBGA 8.85 5.99 5.69 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-2-ND| SDRAM. 128Mb. 6797.00/1,000 MT46H16M16LFBF-6 IT:ATR | 557-1278-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 60-VFBGA 5154.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-1-ND| SDRAM. 128Mb. 9.47 641 6.08 MT46H16M16LFBF-6:A TR 557-1319-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb*...60-VFBGA 8.05 5.71 5.17 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-2-ND| SDRAM, 128Mb. 5512.00/1,000 MT46H16M16LFBF-6:A TR 557-1319-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 60-VFBGA 4685.00/1,000 
MT48LC4M32B21G-6:G TR 557-1095-1-ND| SDRAM, 128MD. 7.75 550 4.98 MT46H16M32LFCM-5:B TR §57-1379-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...90-VFBGA 18.13 13.61 12.50 
MT48LC4M32B2TG-6:G TR 557-1095-2-ND| SDRAM, 128Mb. 4513.00/1,000 MT46H16M32LFCM-5:B TR 557-1379-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 90-VFBGA 11429.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-7:G TR 557-1216-1-ND| SDRAM, 128Mb 658 519 4.99 MT46H16M32LFCM-6 IT:B TR | 557-1380-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...90-VFBGA 15.23 11.43 10.50 
MT48LC4M32B2P-7:G TR 557-1216-2-ND SDRAM, 428Mb 4800.00/1,000 MT46H16M32LFCM-6 IT:B TR | 557-1380-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 90-VFBGA 9600.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-7 IT:GTR —_|557-1197-1-ND| SDRAM, 128Mb. 10.88 8.17 7.50 MT46H16M32LFCM-6 TR 557-1320-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...90-VFBGA 12.69 9.53 8.75 
MT48LC4M32B2P-7IT:G TR _[557-1197-2-ND| SDRAM, 128Mb. 6857.00/1,000 MT46H16M32LFCM-6 TR 557-1320-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 90-VFBGA 8000.00/1,000 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:;G TR |557-1096-1-ND| SDRAM, 128Mb. 966 653 6.21 MT46H16M32LFCM-6:B TR 557-1381-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb*...90-VFBGA 12.69 9.53 8.75 


10-VFBGA 8000.00/1,000 


MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR |557-1096-2-ND| SDRAM, 128Mb.. 5622.00/1,000 MT46H16M32LFCM-6:8 TR 557-1381-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* .. 


MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-1-ND| SDRAM, 64Mb* 463 2.95 2.65 MT46H32M16LFBF-5:B TR 557-1382-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...60-VFBGA 18.13 13.61 12.50 
MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-2-ND | SDRAM, 64Mb* 2362.00/1,000 MT46H32M16LFBF-5:B TR 557-1382-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 11429.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-1-ND| SDRAM, 64Mb 479 3.31 3.08 MT46H32M16LFBF-6 IT:B TR | 557-1383-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...60-VFBGA 16.31 12.25 11.25 


MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-2-ND| SDRAM, 64Mb 
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR |557-1222-1-ND| SDRAM, 128Mb 
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR |557-1222-2-ND| SDRAM, 128Mb 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 


2912.00/1,000 MT46H32M16LFBF-6 IT:B TR | 557-1383-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 10286.00/1,000 
8.85 5.99 5.69 MT46H32M16LFBF-6:B TR 557-1384-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...60-VFBGA 12.69 9.53 8.75 
5154.00/1,000 MT46H32M16LFBF-6:B TR 557-1384-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 8000.00/1,000 


5.34 3.79 3.43 * RoHS Compliant (Continued) 
%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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ued) — Due to market fluctu s, please Micron Technology Digi-Key Agr Price Each 
refer to the Digi-Key web site for most current pricing. RartiNo; Rart\No: Description Rig: u 2omem00 
- = = MT47H128M4BT-37E:ATR | 557-1044-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 92-FBGA 30.42 23.40 21.84 
MicronjTechnology DiotKey Be Price Each MT47H128M8HQ-187E:E TR | 557-1425-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 25.23 19.64 18.44 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MT47H128M8HQ-187E:E TR | 557-1425-2-ND | DDR2 SDRAM. 1Gb 60-FBGA 16967.00/1,000 
MT4GH32M16LFCK-6ITTR | 557-1823-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb*...60-VFBGA 16.31 12.25 11.25 MT47H128M8HQ-3:E TR 57-1339-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 19.25 14.99 14.08 
MT46H32M16LFCK-6 ITTR | 557-1323-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 10286.00/1,000 MT47H128M8HQ-3:E TR 57-1339-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 12949.00/1,000 
MT46H32M16LFCK-6 TR 557-1322-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb*...60-VFBGA 12.69 9.53 8.75 MT47H256M4BT-5E:A TR 557-1206-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 92-FBGA 52.67 41.50 39.90 
MT46H32M16LFCK-6 TR 557-1322-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 8000.00/1,000 MT47H256M4BT-5E:A TR 557-1206-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 92-FBGA 35623.00/1,000 
MT4GH32M32LFCM-5:ATR__| 557-1385-1-ND_| Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 0-VFBGA 34.85 27.14 25.48 MT47H256M4HO-3:E TR 557-1340-1-ND | DDR2 SDRAM. 1Gb GO-FBGA 29.21 2274 24.36 
MT46H32M32LFCM-5:A TR 557-1385-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb 10-VFBGA 23441.00/1,000 MT47H256M4HQ-3:E TR 557-1340-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 20114.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-6 IT:A TR | 557-1333-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb' 0-VFBGA 36.51 27.49 26.69 MT47H256M4HQ-5E:E TR 557-1207-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 34.30 25.27 23.47 
MTAGHS2MSOLFCME-S:A TR. | §87-1384-UND | Mabie DDR SDRAM, 1Gb*.... QOVFBGA 3286, 2569 2403 | —MT™7H2SGMAHO-SEETR __|657-1207-2-ND | DDR2 SDRAM. 16b o0-FaGA Eee 
6: a =I bs, jopile § a - a rs i 
MT46H32M32LFCM-6:ATR | 557-1334-2-ND | Mobile DDR SDRAM. 1Gb*.......90-VFBGA _ 22102.00/1,000 DDR3 — RoHS Compliant 
MT46H64M16LFCK-5:A TR 557-1386-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* O-VFBGA 34.85 27.14 25.48 MT41J64M16LA-187E:BTR | 557-1378-1-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 96-FBGA 18.13 13.61 12.50 
MT4GH64M1GLFCK-5:ATR | 557-1386-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb (0-VFBGA 23441.00/1,000 MT41J64M16LA-187E:BTR | 557-1378-2-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 96-FBGA 11429.00/1,000 
MT46H64M16LFCK-6 IT:ATR | 557-1335-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb O-VFBGA 36.51 27.49 26.69 MT41J128M8HX-15E:D TR —_| 567-1376-1-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 18.26 14.22 13.35 
MT46H64M1GLFCK-6 IT:ATR | 557-1335-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb 0-VEBGA 24558.00/1,000 MT41J128MB8HX-15E:D TR —_| 557-1376-2-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 42279.00/1,000 
MT4GH64M16LFCK-6:ATR | 557-1336-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb O-VFBGA 32.86 25.59 24.03 MT41J128M8HX-187E:D TR | 557-1377-1-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 14.96 11.23 10.31 
MT46H64M16LFCK-6:A TR 557-1336-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb’ (0-VFBGA 22102.00/1,000 MT41J128M8HX-187E:D TR 557-1377-2-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb.... ...18-FBGA 9432.00/1,000 
MT46V8M16TG-6T L:D TR 557-1042-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 5.42 3.99 371 
MT46V16M8TG-6T IT:DTR | 557-1021-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 7.58 5.59 5.19 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 686 5.06 4.70 RoHS Compliant 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP_ 597 4.40 4.09 
MT46V16M8TG-61:D TR 557-1023-2-ND |DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 3872.00/1,000 Micron Technology Digi-Key Price Each 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 11.07 831 7.63 Part No. Part No. Description 1 25 100 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 6977.00/1,000 NAND Flash 
MT46V16M16BG-6IT:-F TR | 557-1338-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .G0-FBGA 10.27 695 6.60 
MT46V16M16BG-6IT:F TR _| 557-1338-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb*.. .60-FBGA 5980.00/1,000 wizorebeAADWeD Te Bor Oe ND 2b, _ A808 cosas ci bee 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb GOFBGA 907 613 583 : ~1354-2-| , 3.3V. ‘ 00/1, 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 5277.00/1,000 MT29F2G08AADWP-ET:D TR | 557-1355-1-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 8.26 5.86 5.31 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb G0-FBGA 11.07 831 7.63 MT29F2G08AADWP-ET:D TR | 557-1355-2-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 4809.00/1,000 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 6977.00/1,000 MT29F2GO8ABDHC:D TR 557-1356-1-ND | 2Gb, 1.8V. -63-VFBGA 7.86 5.58 5.05 
MT46V16M16P-5B:F TR 557-1183-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 8.05 5.71 5.17 MT29F2GO8ABDHC:D TR 567-1356-2-ND | 2Gb, 1.8V. ~63-VFBGA 4574.00/1,000 
MT46V16M161G-5BF TR 557-1017-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 10.06 6.81 6.46 MT29F2GO8ABDHC-ET:D TR | 557-1357-1-ND | 2Gb, 1.8V. -63-VFBGA 845 6.00 5.43 
MT46V16IM16TG-5B:F TR 557-1017-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 5857.00/1,000 MT29F2GO8ABDHC-ET:D TR | 557-1357-2-ND | 2Gb, 1.8V. . 63-VFBGA 4920.00/1,000 
MT46V16MM16P-6T IT:FTR | 557-1184-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 885 5.99 5.69 MT29F2G16AADWP:D TR 557-1358-1-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 7.86 5.58 5.05 
MT46V16M16P-6TIT-FTR | 557-1184-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 5154.00/1,000 MT29F2G16AADWP:D TR 557-1358-2-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 4574.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T IT:F TR 557-1018-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 7.65 543 4.91 MT29F2G16AADWP-ET:D TR | 557-1359-1-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 845 6.00 5.43 
MT46V16M161G-6T ITF TR | 55/-1018-2-ND |DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 4451.00/1,000 MT29F2G16AADWP-ET:D TR | 557-1359-2-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 4920.00/1,000 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 8.05 5.71 5.17 MT29F2G16ABDHC:D TR 57-1360-1-ND | 2Gb, 1.8V. .63-VFBGA 8.26 5.86 5.31 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 4685.00/1,000 MT29F2G16ABDHC:D TR 567-1360-2-ND | 2Gb, 1.8V. .63-VFBGA 4809.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T:F TR 557-1020-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 10.06 681 6.46 MT29F2G16ABDHC-ET:D TR _| 557-1361-1-ND | 2Gb, 1.8V. -63-VFBGA 8.45 6.00 5.43 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-1-ND_| DDR SDRAM, 128Mb B6-TSOP 6.35 4.7 4.38 MT29F2G16ABDHC-ET:D TR | 557-1361-2-ND | 2Gb, 1.8V. -63-VFBGA 4920.00/1,000 
MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 6.86 5.06 4.70 MT29F4GO8AACWC:C TR 557-1362-1-ND | 4Gb, 3.3V. 48-TSOP 10.88 8.17 7.50 
MT46V32M8TG-5B:G TR 557-1027-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 6.50 4.79 4.45 MT29F4GO8AACWC:C TR 557-1362-2-ND | 4Gb, 3.3V. 48-TSOP 6857.00/1,000 
A ei cn eign BOR SoA eeu patie a8 og pee MT29F4GO8AACWC-ET:C TR | 557-1363-1-ND | 4Gb, 3.3V. 48-TSOP 11.96 8.98 8.25 
MT46V32M8P-6T:G TR 557-1288-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 4340.00/1,000 ee oneees Hm eee a a ae eS 
MT46V32M8TG-6T L:G TR 557-1029-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 689 5.17 475 MT29F4GO8ABCHC.C TR 557-1364-2-ND | 4Gb. 1 8V. “B3-VEBGA _7543.00/1,000 
MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 599 479 4.45 MT29F4GOBABCHC-ET-CTR | 557-1365-1-ND | 4Gb 1.BV. “B3-VEBGA 13.05 9.80 9.00 
MT46V32M16BN-5B:F TR 557-1285-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb*.. .G0-FBGA 13.05 9.80 9.00 MTOOF4GOBABCHG-ET.CTR |557-1365-2-ND | 4qb’ (eV. “G3-VFBGA -8229.00/1.000 
MT46V32M16BN-5B:F TR 557-1285-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA 8229.00/1,000 MTOOF4GOBABCWC-ET-CTR | S67-1366-1-ND | 4b’ 1.eV. waBTSOP 13.05 980 9.00 
MT46V32M16BN-6 ITF TR | 557-1287-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .GO-FBGA 16.31 12.25 11.25 : ere Z : : 
MT46V32MT6BN-6 ITF TR | 557-1287-2-ND | DDR SDRAM, 512M “60-FBGA__10286.00/1,000 MT2OFAGOBABCWC-ET:CTR DS atSDE ND} 4G, 1.2V. 48-TSOP B2Z 900/000 
, : MT29F4G16AACWC:C TR 57-1367-1-ND | 4Gb, 3.3V. 48-TSOP 11.96 8.98 8.25 
MT46V32M16BN-6:F TR 557-1286-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 13.05 9.80 9.00 MITOSEIG RAACWOE TH BeePEING ace 33V AETROP! carnarnGGa 
MT46V32M16BN-6:F TR 557-1286-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 8229.00/1,000 eal polos , 3.3V. é HotS 001 
MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10.51 7.90 7.25 MT29F4G16AACWC-ET:C TR | 557-1368-1-ND | 4Gb, 3.3V. 48-TSOP 13.05 9.80 9.00 
MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 6629.00/1,000 Reais case label ee eee TR ee as 
MT46V32M16P-6T-F TR 567-1283-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 1051 7.90 7.25 ‘ ~1369-1- , 1.8V. - 63" A : p 
MT46V32M16P-6T:F TR 557-1283-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 6629.00/1,000 MT29F4G16ABCHC:C TR 597-1369-2-ND | 4Gb, 1.8V. - 63-VEBGA 8229.00/1,000 
MT46V64M4FG-5B-G TR 557-1031-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb BOFBGA 749 600 557 MT29F4G16ABCHG-ET:C TR | 557-1370-1-ND | 4Gb, 1.8V. .63-VFBGA 13.05 9.80 9.00 
MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 60-FBGA 7.49 6.00 5.57 MT29F4G16ABCHC-ET:C TR 557-1370-2-ND | 4Gb, 1.8V. . 63-VFBGA 8229.00/1,000 
MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 1058 7.31 6.71 MT29F8GO8AAAWP:A TR 557-1371-1-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 17.23 12.94 11.88 
MT46V64M4TG-61:G TR 557-1034-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-1SOP 7.58 5.24 4.81 MT29F8GO8AAAWP:A TR 567-1371-2-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 10863.00/1,000 
MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 11.07 8.31 7.63 MT29F8GO8AAAWP-ET:ATR | 557-1372-1-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 19.04 14.30 13.13 
MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 6977.00/1,000 MT29F8GO8AAAWP-ET:ATR | 557-1372-2-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 42006.00/4,000 
MT46V64MB8FN-5B:D TR 557-1035-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb G0-FBGA 19.04 15.12 14.00 MT29F8GO8MAAWC-ET:B TR | 557-1373-1-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 1051 7.90 7.25 
MT46V64M8BN-6:F TR 557-1175-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .G0-FBGA 11.07 8.31 7.63 MT29F8GO8MAAWC-ET:B TR _| 557-1373-2-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 6629.00/1,000 
MT46V64MSBN-6:F TR 557-1175-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 6971.00/1,000 MT29F8GO8MADWC:D TR 557-1414-1-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 10.06 681 6.46 
MT46V64MB8FN-6:D TR 557-1036-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 19.04 15.12 14.00 MT29F8GO8MADWC:D TR 57-1414-2-ND | 8Gb, 3.3V. 48-TSOP 5857.00/1,000 
MT46V64MB8FN-6:D TR 557-1036-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 13104.00/1,000 MT29F16GO8DAAWP-ET:A TR | 557-1413-1-ND | 16Gb, 3.3V 48-TSOP 40.04 33.12 31.05 
MT46V64MB8EN-6:F TR 557-1410-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 13.97 10.49 9.63 MT29F16GO8DAAWP-ET:A TR | 557-1413-2-ND | 16Gb, 3.3V 48-TSOP 28705.00/1,000 
MT46V64M8FN-6:F TR 557-1410-2-ND_| DDR SDRAM, 512Mb -60-FBGA 8806.00/1,000 MT29F16GO8MAAWP:A TR 557-1374-1-ND | 16Gb, 3.3V. 48-TSOP 15.42 11.58 10.63 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 11.31 8.98 8.32 MT29F16GO8MAAWP:A TR 557-1374-2-ND | 16Gb, 3.3V 48-TSOP 9720.00/1,000 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 7781.00/1,000 MT29F32GO8QAAWP:A TR 557-1375-1-ND | 32Gb, 3.3V 48-TSOP 28.21 21.97 20.63 
MT46V64M8P-5B:F TR 557-1284-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 9.47 6.41 6.08 MT29F32GO8QAAWP:A TR 557-1375-2-ND | 32Gb, 3.3V. 48-TSOP 18976.00/1,000 
MT46V64M8P-5B:F TR 557-1284-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 5512.00/1,000 
MT46V64M8P-6T:F TR 557-1176-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 9.76 6.61 6.27 
MT46V64M8P-6T:-F TR 557-1176-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 5684.00/1,000 us 7 
MT46V128N4FN-5B:D TR | 557-1011-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb G0-FBGA 19.79 15.72 14.55 PSRAM — Fels Compliant 
MT46V128M4FN-5B:D TR 557-1011-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 13619.00/1,000 ; a 7 
MT46V128M4FN-6: TR 557-1012-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 'G0-FBGA 18.82 14.95 13.84 Hlcron Techn olouy Blotkey coer a Pe TS 
MT46V128M4EN-6:D TR 557-1012-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 12952.00/1,000 E E ul g. 
MT46V128M4TG-5B:D TR 557-1013-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 15.67 12.45 11.53 MT45V256KW16PEGA-55 WT TR | 557-1415-1-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM 
MT46V128M4TG-5B:D TR 557-1013-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10787.00/1,000 48-VFBGA 3.58 2.28 2.05 
MT46V128M4TG-6T:D TR 557-1014-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 14.86 11.80 10.93 MT45V256KW16PEGA-55 WT TR | 557-1415-2-ND 
MT46V128M4TG-6T:D TR 557-1014-2-ND [DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10226.00/1,000 ae ey eres cane 48-VFBGA 1826.00/1,000 
7 5V25 7 557-1416-1- 
MT47H16M16BG-3:B TR ean ee 84-FBGA 9.98 7.49 6.88 _ SBAFEGA HESS2MEEAaaL) 
MT47H16M16BG-3:B TR 557-1046-2-ND | DDR2 SDRAM, 256M '84-FBGA 6292.00/1,000 MITASV256KW16PEGA-70 WT TR [orate ARARRRA penne 
MT47H16M16BG-37E:B TR | 557-1045-1-ND | DDR2 SDRAM, 256M 84-FBGA 998 7.49 6.88 MT45V512KW'16PEGA¢SS WT TR FEET REND Delle 
MT47H16M16BG-37E:B TR ‘| 557-1045-2-ND | DDR2 SDRAM, 256M 84-FBGA 6292.00/1,000 PRE 85 aon AOE 
MT47H32M16BN-3:D TR 557-1203-1-ND | DDR2 SDRAM, 512M .B4-FBGA 11.33 8.51 7.82 MTASVS1OKWISPEGA:S WT TR (CORREO : : , 
MT47H32M16BN-3:D TR 557-1203-2-ND | DDR2 SDRAM, 512M B4-FBGA 7146.00/1,000 BMb 48-VEBGA 41826.00/1,000 
MT47H32M16BT-3:A TR 557-1048-1-ND | DDR2 SDRAM, 512M .92-FBGA 45.26 37.96 35.77 ey 
MT47H32MBBP-3:B TR 557-1050-1-ND | DDR2 SDRAM, 256M '60-FBGA 28.05 22.28 20.63 MT45V512KW16PEGA-70 WT TR | 557-1418-1-ND 
MT47H32M8BP-37E:B TR 557-1049-1-ND | DDR2 SDRAM, 256M G0-FBGA 998 7.49 6.88 48-VFBGA 3.33 2.12 1.91 
MT47H32M8BP-37E:B TR 557-1049-2-ND | DDR2 SDRAM, 256M .60-FBGA 6292.00/1,000 MT45V512KW16PEGA-70 WT TR | 557-1418-2-ND Aine renal 
MT47H64M4BP-37E:B TR 557-1290-1-ND | DDR2 SDRAM, 256M GOFBGA 11.96 898 825 ; HOU 
MT47H64M4BP-37E:B TR 557-1290-2-ND | DDR2 SDRAM, 256MM 60-FBGA 7543.00/1,000 MT4SW1MW16BABB-706 WTTR | 557-1006-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
MT47H64M8B6-25E L:D TR | 557-1427-1-ND | DDR2 SDRAM, 512M “G0-FBGA 12.88 967 8.88 16Mb -S4VFBGA 5.04 3.48 3.20 
MT47H64M8B6-25E L:DTR | 557-1427-2-ND | DDR2 SDRAM, 512M 60-FBGA 8120.00/1,000 MT45WiMW16BABB-706 WT TR | 557-1006-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
MT47H64M8B6-3:D TR 557-1215-1-ND | DDR2 SDRAM, 512M G0-FBGA 10.34 7.77 7.13 _54-VEBGA 2940.00/1,000 
MT47H64M8B6-3:D TR 567-1215-2-ND | DDR2 SDRAM, 512M 60-FBGA 6520.00/1,000 MT45W1MW16BDGB-701 WT TR | 557-1209-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
MT47H64IM1GHR-3:E TR 557-1341-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb .84-FBGA 21.07 16.41 15.41 .54-VFBGA 4.53 2.88 2.60 
557-1341-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 84-FBGA 28341.00/2,000 MT45W1MW16BDGB-701 WT TR | 557-1209-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
MT47H128M4B6-3:D TR 557-1291-1-ND | DDR2 SDRAM, 512M \GO-FBGA 14.69 11.03 10.13 16Mb 54-VFBGA 2311.00/1,000 
MT47H128M4B6-3:0 TR 557-1291-2-ND |DDR2 SDRAM, 512Mb .. 60-FBGA 9263.00/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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MEMORY — RoHS Compliant Parts Available 


Digi@Reel” 


Gai cron Digi@Reel® — PsRAM (Continued) — RoHS Compliant 
Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT45W1MW16BDGB-708 ATTR = |557-1419-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
54-VFBGA 4.75 3.03 2.73 
MT45W1MW16BDGB-708 ATTR = |557-1419-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
16Mb 54-VFBGA 2426.00/1,000 


MT45W1MW16BDGB-708 WT TR 


557-1274-1-ND 


3.33212 1.91 


MT45W1MW16BDGB-708 WT TR 
MT45W1MW16PDGA-70 WT TR 
MT45W1MW16PDGA-70 WT TR 


557-1274-2-ND 


557-1275-1-ND 
48-VFBGA 


557-1275-2-ND 
16Mb 48-VFBGA 


1698.00/1,000 


3.33 2.12 1.91 


1698.00/1,000 


MT45W2MW16BABB-706 WT TR 
MT45W2MW16BGB-708 WT TR 
MT45W2MW16BGB-708 WT TR 


557-1007-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
32Mb 


54-VFBGA 


§57-1318-1-ND F 
54-VFBGA 
Async./Page/Burst CellularRAM™, 

32Mb 54-VFBGA 


557-1318-2-ND 


5.99 414 3.80 


5.70 343 3.27 


2912.00/1,000 


MT45W2MW16PGA-70 IT TR 
MT45W2MW16PGA-70 IT TR 
MT45W2MW16PGA-70 WT TR 


557-1317-1-ND 
48-VFBGA 
557-1317-2-ND 
48-VFBGA 


557-1316-1-ND 


32Mb 48-VFBGA 


618 3.71 3.54 


3154.00/1,000 


5.70 3.43 3.27 


MT45W2MW16PGA-70 WT TR 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR 


557-1316-2-ND 
557-1172-1-ND 


1.0 Memory 
Async./Page/Burst CellularRAM™, 
1.0 Memory. 


557-1172-2-ND 


2912.00/1,000 
6.84 486 4.40 


3983.00/1,000 


MT45W4MW16PCGA-70 WT TR 
MT45W4MW16PCGA-70 WT TR 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR 


557-1210-1-ND | Async./Page CellularRAM™, 

48-VFBGA 
557-1210-2-ND 
48-VFBGA 
Async./Page/Burst CellularRAM™, 

128Mb 54-VFBGA 


557-1010-1-ND 


684 486 4.40 
3983.00/1,000 


9.36 6.33 6.02 


MT45W8MW16BGX-708 WT TR 
MT45W256KW16BEGB-708 WT TR 
MT45W256KW16BEGB-708 WT TR 


557-1010-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
128Mb 


557-1420-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 


1.0 Memory, 4Mb 


5450.00/1,000 


3.33 2.12 1.91 


1698.00/1,000 


MT45W256KW16PEGA-70 WT TR 
MT45W256KW16PEGA-70 WT TR 
MT45W512KW16BEGB-708 WT TR 


557-1420-2-ND | Async./Page/Burst : 

1.0 Memory, 4Mb ow... 54-VFBGA 
557-1421-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 

1.0 Memory, 4Mb ........ eee 48-VFBGA 
557-1421-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 

1.0 Memory, 4Mb ou... eee 48-VFBGA 
557-1422-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 

1.0 Memory, 8Mb ...........eeee 54-VFBGA 


3.33 212 1.91 


1698.00/1,000 
3.33 


Cae A 


MT45W512KW16BEGB-708 WT TR 


557-1422-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 


1.0 Memory, 8Mb 4-VFBGA 


1698.00/1,000 


MT45W512KW16PEGA-70 ITTR |557-1423-1-ND | Async./Page/Burst f 

1.0 Memory, 8MD ........essssssee 48-VFBGA 345 2.20 1.98 
MT45W512KW16PEGA-70 ITTR | 557-1423-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 

1.0 Memory, 8MD .......sssesessee 48-VFBGA 1762.00/1,000 
MT45W512KW16PEGA-70 WT TR |557-1424-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 

1.0 Memory, 8MD .......seesosseee 48-VFBGA 3.33 212 1.91 


MT45W512KW16PEGA-70 WT TR 


557-1424-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 


1.0 Memory, 8Mb 0... 48-VFBGA 


1698.00/1,000 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
HYB39S128160FE-7 675-1002-1-ND 128Mb SDRAM 5.30 3.76 3.40 
HYB39S128160FE-7 675-1002-2-ND 128Mb SDRAM 4624.50/1,500 
HYB39S128800FE-7 675-1001-1-ND 128Mb SDRAM 5.30 3.76 3.40 
HYB39S128800FE-7 675-1001-2-ND 128Mb SDRAM 4624.50/1,500 
HYB39S256160FE-7 675-1004-1-ND 256Mb SDRAM 6.78 4.81 4.36 
HYB39S256160FE-7 675-1004-2-ND 256Mb SDRAM 5919.00/1,500 
HYB39S256800FE-7 675-1003-1-ND 256Mb SDRAM 6.78 481 4.36 
HYB39S256800FE-7 675-1003-2-ND 256Mb SDRAM 5919.00/1,500 
HY139S128160FE-7 675-1019-1-ND 128Mb SDRAM 6.35 4.51 4.08 
HYI39S128800FE-7 675-1020-1-ND 128Mb SDRAM 6.35 4.51 4.08 
HYI39S128800FE-7 675-1020-2-ND 128Mb SDRAM 5548.50/1,500 

DDR 

HYB25D128800CE-6 675-1005-1-ND 128Mb DDR SDRAM 5.88 3.53 3.37 
HYB25D128800CE-6 675-1005-2-ND 128Mb DDR SDRAM 4347.00/1,500 
HYB25D256160CE-5 675-1006-1-ND 256Mb DDR SDRAM 6.35 4.51 4.08 
HYB25D256160CE-5 675-1006-2-ND 256Mb DDR SDRAM 5548.50/1,500 
HYB25D512160CE-5 675-1010-1-ND 512Mb DDR SDRAM 11.64 8.74 8.03 
HYB25D512160CE-5 675-1010-2-ND 512Mb DDR SDRAM 10980.00/1,500 
HYB25D512800CE-5 675-1009-1-ND 512Mb DDR SDRAM 11.64 874 8.03 
HYB25D512800CE-5 675-1009-2-ND 512Mb DDR SDRAM 10980.00/1,500 
HYB25D512800CE-6 675-1008-1-ND 512Mb DDR SDRAM 11.64 874 8.03 
HYB25D512800CE-6 675-1008-2-ND 512Mb DDR SDRAM 10980.00/1,500 
HY125D256160CE-5 675-1021-1-ND 256Mb DDR SDRAM 7A1 5.26 4.76 


HY125D256160CE-5 
HY125D512160CE-5 
HYI25D512160CE-5 


675-1021-2-ND 
675-1022-1-ND 
675-1022-2-ND 


256Mb DDR SDRAM 
512Mb DDR SDRAM 
512Mb DDR SDRAM 


6300.00/1,500 
13.36 10.03 9.21 
12600.00/1,500 


DDR2 
HYB18T1G160BF-5 675-1018-1-ND 1Gb DDR2 SDRAM 84-TFBGA 47.70 39.45 36.99 
HYB18T1G800BF-3S 675-1017-1-ND 1Gb DDR2 SDRAM 68-TFBGA 47.70 39.45 36.99 
HYB18T1G800BF-3S 675-1017-2-ND 1Gb DDR2 SDRAM 68-TFBGA 72000.00/2,000 
HYB18T512160BF-2.5 | 675-1016-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 84-TFBGA 17.17 12.89 11.84 
HYB18T512160BF-3.7 | 675-1014-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 84-TFBGA 12.02 9.03 8.29 
HYB18T512160BF-3.7 | 675-1014-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 84-TFBGA 15120.00/2,000 
HYB18T512800BF-2.5 | 675-1013-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 60-TFBGA 17.17 12.89 11.84 
HYB18T512800BF-2.5 | 675-1013-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 60-TFBGA 21600.00/2,000 
HYB18T512800BF-3.7 | 675-1011-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 60-TFBGA 12.02 9.03 8.29 
HYB18T512800BF-3.7 | 675-1011-2-ND__| 512Mb DDR2 SDRAI 60-TFBGA 15120.00/2,000 
HYB18T512800BF-3S | 675-1012-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAI 60-TFBGA 1240 9.31 8.55 
HYB18T512800BF-3S | 675-1012-2-ND__| 512Mb DDR2 SDRAI 60-TFBGA 15600.00/2,000 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Toshiba 


Price Each 


fl 25 100 


TCS5VEM416AXGN55-ND 


16M-Bit SRAM (1M x 16) 48-BGA 


16.50 15.40 14.30 


Serial EEPROMs 


Microchip Technology 


AC812001-ND 

SEEPROM1-KIT-ND 
SEEPROM2-KIT-ND 
SEEPROM3-KIT-ND 
SEEPROM4-KIT-ND 


PICSEE™ Introduction Design Kit. 
Digi-Key® Low-Density Serial EEPROM Kit 
Digi-Key® Mid-Density Serial EEPROM Ki _ 
Digi-Key® High-Density Serial EEPROM K _ 
Digi-Key® Combo-Density Serial EEPROM Ki 


— 8 


30.00 = = 
17.95 = = 
17295 = = 
19.95 = = 
29.95 = = 


NEW! UNI/O™ Wire Interface NEW! 


11AA160-1/P-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V. 78 430 AL 
11AA160-1/SN-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V. A2 A139 
11AA160T-I/TTCT-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V. 78 10.63 
11AA160T-I/TTTR-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V. 1110.00/3,000 
11LC160-1/P-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V. 78 430 AL 
11LC160-I/SN-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V. 3 Al 39 
11LC160T-I/TTCT-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V. 63 10.63 
11LC160T-I/TTTR-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V. 1110.00/3,000 
2 Wire Interface 
24AA00-1/P-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.8V. 38 21.20) 
24AA00-I/SN-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 1.8V. 35 5) 
24AA00-\/ST-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.8V. 43 m2, £22) 
24AA00T-I/OTCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 1.8V. 39 35.32 
24AA00T-I/OTTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 1.8V. 570.00/3,000 
24LC00/P-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 2.5V. 38 ei 20) 
24LC00/SN-ND 16x8 12C Serial EEPROM 2.5V. 35 220) 19) 
24LC00-1/P-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 38 Pile 20) 
24LC00-I/SN-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 35 200 06.19 
24LC00-I/ST-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V A3 poo 22: 
24LCOOT-I/MCCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V J 56 POU 40) 
24LCOOT-I/OTCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V OT -23-5 39 35.32 
24LCOOT-I/OTTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 570.00/3,000 
24C00/P-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 5V.. 38 21.20 
24C00-I/P-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 38 ral Al) 
24C00-1/SN-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 35 20 «19 
24C00-I/ST-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5) 43 ron 9:22 
24C00T-I/MCCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 56 50 45 
24C00T-I/MCTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5' 858.00/3,300 
24C00T-I/OTCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5' 39 FO) 02) 
24C00T-I/OTTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 570.00/3,000 
24AA01-I/MS-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 45 25.24 
24AA01-1/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 43 rep 222. 
24AA01-I/SN-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 38 21 20 
24AA01-I/ST-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. A5 25.24 
24AA01H-I/P-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 43 120) 22) 
24AA01T-I/OTCT-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 42 38 34 
24AA01T-I/OTTR-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 600.00/3,000 
24L.C01B/P-ND TK (128x8) [2C Serial EEPROM 2.5V. iy ey 
24LC01B/SN-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM 2.5V .. 38 21:20) 
24LC01B-I/MS-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 45 25.24 
24LC01B-I/P-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 43 reg) <2! 
24LC01B-I/SN-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 38 a ee) 
24LC01B-I/ST-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. A5 25) 24) 
24LC01BT-I/MCCT-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 59 53 48 
24LC01BT-I/OTCT-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 38 34 
24LC01BT-I/OTTR-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 600.00/3,000 
24LC01BT-I/SNCT-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. A2 38 34 
24LC01BT-I/SNTR-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 660.00/3,30 
24LCS21A-I/SN-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW! 68 nol .30) 
24C01C/P-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM 5V (fast byte write) . 8-Dip 53 29.28 
24C01C/SN-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM 5V (fast byte write) . 50 val aah 
24C01C-I/MS-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V +55) 31.30 
24C01C-1/P-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53 29 «28 
24C01C-I/SN-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 27 2G 
24C01C-I/ST-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 65 31.30 
24C01CT-I/MCCT-ND 1K (128x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 70 i6Gm aor 
34VL02/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1. 68 ES oo 
34VL02/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1. 63 35 33 
34VL02/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1. 60 33.31 
34VL02/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1. 68 of 135 
34VLO2T/MNYCT-ND 2K (256x8) 12 Serial EEPROM 1. 81 13 66 
34VLO2T/MNYTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1. 1287.00/3,300 
34VLO2T/OTCT-ND 2K (256x8) 12 Serial EEPROM 1. 67 60 54 
34VLO2T/OTTR-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM 1: 930.00/3,000 
34AA02-I/MS-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 4525.24 
34AA02-1/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. A3 pO mee: 
34AA02-I/SN-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 38 2 20) 
34AA02-1/ST-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 45 25.24 
24AA02-I/MS-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 2.26 
24AA02-1/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. A5 poo! 
24AA02-1/SN-ND 2K (256x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 43 28:22. 
24AA02-\/ST-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 Pa 2G) 
24AA02H-I/SN-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 43 720) 7:22) 
24AA02T-I/OTCT-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. A8 43.39 
24AA02T-I/OTTR-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 660.00/3,000 
24AA025T-I/MCCT-ND 2K (256x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 84 Ble eek. 
24AA025T-I/MCTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1221.00/3,300 
24LCS52T-I/MCCT-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 78 10.63 
24LCS52T-I/MCTR-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1221.00/3,300 
34LC02-E/P-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM 2.2V* NEW! i 53 29.28 
34LC02-E/SN-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM 2.2V* NEW! -SOIC 50 Hap ah 
34LC02-E/ST-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM 2.2V* NEW! TSSOP 55 31 30 
34LC02-I/MS-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 8-MSOP 45 25.24 
34LC02-1/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V -8-Dip 43 23 22 
34LC02-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V SOIC 38 21 20 
34LC02-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V 8-TSSOP A5 25:24 
34LC02T-E/STCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* NEW! 8-TSSOP 62 155) 200) 
34LC02T-E/STTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* NEW!. 8-TSSOP 750.00/2,500 
* RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available D 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
34LC02T-I/MNYCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* NEW!...8-TDFN 59 53 48 24LC64-I/MS-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 88 48 46 
34LC02T-I/MNYTR-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* NEW!...8-TDFN 924.00/3,300 24LC64-1/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 85 46 «44 
34LC02T-I/OTCT-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, 24LC64-I/SM-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 85 46 44 
Ind. Temp. 2.2V* NEW!.. A2 3834 24L.C64-I/SN-ND 64K (8Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 80 6.45 43 
34LC02T-/OTTR-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 24L.C64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 88 48 46 
SANOERTOITE si BBE Sat ala a Se 24L.C64T-I/MCCT-ND 64K (8Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 106 95 86 
fe xi eral 2 a FS z 7: 
24LCO2B/SN-ND —_| 2 (256x8) 2 Serial EEPROM 2 5V 43 23 22 | Daanss/euvo | tak (akxd) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V 280 158 18 
24LC02B/ST-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 50 27 .26 PaGESTENTT SAK (BKx8) Smart CMOS Serial EEPROM? BV SURES 
24L.C02B-I/MS-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 50 27 26 (8Kx8) Smar erat : : 5 4 
>4L.C02B-I/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 455 24LC65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5V 280 1.54 1.48 
>4L.C02B-l/SN-ND 2k (256x8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. 4303S 24LC65-1/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V. ip 2.80 1.54 1.48 
SALCO2B-I/ST-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 2: 500706 24LC65-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V....8-SOl) 2.80 1.54 1.48 
24LCO2BT-I/MCCT-ND —_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 62 55 50 24C65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 2.80 1.54 1.48 
24LCO2BT-I/MCTR-ND — | 2K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 990.00/3,300 24C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM SV 2.80 1.54 1.48 
24LCO2BT-I/OTCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 48 43°39 24C65-1/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM SV 2.80 1.54 1.48 
24LCO2BT-VOTTR-ND _| 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 660.00/3,000 24C65-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 280 154 1.48 
24C02C/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM SV (fast byte write) 53 .29~—CB 24AA128-I/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 175 (O78 
24C02C/SN-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 50 27 26 24AA128-I/MS-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 123° 68 65 
24C02C-I/MS-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 SiS 80 24AA128-1/P-ND 428K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 120 66 63 
24C02C-I/P-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53.29.28 24AA128-I/SM-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 120 66 63 
24C02C-I/SN-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 27 26 24AA128-I/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 115 64 61 
24002C-I/ST-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 31.30 24AA128-I/ST-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 130.71 68 
24C02CT-I/MCCT-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 70 =~.63 7 24LC128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 175 (9798 
24C02CT-/MCTR-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1089.00/3,300 24L.C128-I/MS-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 123° 68 «65 
24AA04-I/MS-ND 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 53.29.28 24LC128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 120 66 63 
24AA04-1/P-ND K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 0279.26 24L.C128-I/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 120 66 63 
24AA04-I/SN-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 45 25.24 24L.C128-1/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1145 64 61 
24AA04-/ST-ND K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 53.29.28 24L.C128-I/ST-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 130 71 68 
24AA04T-I/OTCT-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 50.) 45 dt 24FC128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 190 1.04 1.00 
iWon ais oan a ake Sa Temp. 1.7V mi ee 24FC128-I/MS-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 1g 7 WP 
Hl x erial : : ! i 24FC128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 133 73 70 
24LC04B/SN-ND 4K (512x8) |2C Serial EEPROM 2.5V 45 25.24 24FC128-I/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. igs 76 
24LC04B/ST-ND AK (512x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 53.29 28 24FC128-I/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 130 71 68 
BY ROS 4k aK (eto fe sate FERROM jn qe ey oe oe a 24FC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 143.79 76 
24L.C04B-I/ST-ND 4K (512x8) 12 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 532928 FAROE, er CoKse) ae EEPROM IA Toa: ; soe tee ied 
24LC04B-I/MS-ND 4K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53.29.28 D4AAD56-/P-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 1. 178 «498 «94 
24LCO4BT-I/MCCT-ND | 4K (512x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 67 60 54 D4AAD66-I/SM-ND 86K (32x8) I2C Serial EEPROM Ind. Temp. 1 A ; : 
f , Ind. Temp. 1. 78 98 94 
24LCO4BT-I/MCTR-ND — | 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 D4AA256-1/SN-ND 286K (32Kx8) I2G Serial EEPROM. Ind. Tem 17529793 
24LCO4BT-VOTCT-ND | 4K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 45 (41 SANE ETERT) Dba aOKBVIIEG Seilal EEPROM ind 1 Dee en ail “pn 
24LCO4BT-I/OTTR-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 720.00/3,000 SaICSEaEaT BK ae a Salis FEPROM ZV empeTs com OMRTOD 
a ae K AK PG ELEEPROM na Tee ty a es 241.0256-I/MF-ND 256K (32Kx8) [2 Serial EEPROM Ind. Temp. 2 235 1.29 1.24 
>4MA08-VSN-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7 50 O76 24L.C256-I/MS-ND 256K (32Kx8) Be Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 183 1.00 96 
>4AA08-V/ST-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7 55 «3130 24LC256-I/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 178 98 94 
DANAOST-I/OTCT-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7 56«O50 45 24L.C256-I/SM-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 178 98 94 
24AA08T-I/OTTR-ND 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7 780.00/3,000 24L.C256-1/SN-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 175 97 98 
aa eacta GBB | aMetoteran |e) ee Seer Oe # sa 1 
SHI K HIGEY 2G SorRIESPROM B.6V, eee 24L.C256T-/MSTR-ND | 256K (32Kx) 120 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2400.00/2,500 
>4LCOBB-I/MS-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 55 3130 24LC256T-V/SNCT-ND —_| 256K (32Kx8) Be Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 196 1.75 1.58 
>4LCO8B-I/P-ND BK (1kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 53298 24LC256T-V/SNTR-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3069.00/3,300 
>4LCOBB-I/SN-ND BK (Kx8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 2.5 500706 24FC256-I/MS-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.03 112 1.07 
24LC08B-I/ST-ND 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 (SS InsciiecO 24FC256-1/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.00 1.10 1.05 
24LCO8BT-I/MCCT-ND — | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 70 63 57 24FC256-1/SM-ND 256K (32Kx8) I2G Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.00 1.10 1.05 
24LCO8BT-I/OTCT-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 56 50.45 24FC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.95 1.08 1.04 
24LCOBBT-I/OTTR-ND _| 8K (1Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 780.00/3,000 24FC256-I/ST-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2010 G11 
24AA16-I/MS-ND T6K (2Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 60 ames 24AA512-I/MF-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3.95 218 2.09 
24AA16-I/P-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 553130 24AA512-1/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 318 1.75 1.68 
24AA16-I/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53 29 «28 24AA512-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 318 175 1.68 
24AA16-I/ST-ND 16K Ke) (2C Serial EEPROM, ind, Temp. 1.8V 60 33 31 24AA512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3.50 1.93 1.85 
24AA16T-I/MCCT-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 76 68 61 24AA512T-I/MFCT-ND | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 4.42 3.95 3.56 
24AA16T-I/MCTR-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1155.00/3,300 24AA512T-I/MFTR-ND | 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 6897.00/3,300 
24AA16T-1/OTCT-ND 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 59 5348 24LC512-I/MF-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 395 248 2.09 
24AA16T-I/OTTR-ND 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 840.00/3,000 24L.0512-I/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.18 1.75 1.68 
24LC16B/P-ND T6K (2Kx8) [2C Serial EEPROM 2.5V 5 i 30 24LC512-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 318 1.75 1.68 
24LC16B/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM 2.5V 53.2928 24LC512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.50 1.93 1.85 
Bu ae 1 BK ee "o Serial EEPROM a By ie & Es 24FC512-l/MF-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.93 216 2.07 
-/MS- x8) [2C Serial , Ind. Temp. ‘ 24FC512-1/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.35 185 1.78 
24LC16B-1/P-ND 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 55 3130 24FC512-I/SM-ND BOK eaKGB) 2C Serial EEPROM, ind. Temp. 2.5V 3.35 1.85 1.78 
24L.016B-1/ST-ND 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 60 333 24FC515-I/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 5.00 276 2.65 
24LC16B-I/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53.29.28 24FC515-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 5.00 2.76 2.65 
24LC16BT-E/MCCT-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, 2.5V* NEW: 87 ~— 7870 24L0515-I/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 493 272 261 
24LC16BT-E/MCTR-ND — | 16K (2Kx8) RG Serial EEPROM, 2.5V* NEW! 1353.00/3,300 24L.0515-I/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4.93 272 2.61 
24LC16BT-I/MCCT-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 76 68 «61 PALCI/PND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitors 703937 
ats ee it (leg) Be Serial cern. {nt temp. ; A ee 24L.021/SN-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitors G3 7 ae 
- | x! erial , Ind. Temp. 2. Gy 5 a - : 3 = 
OALCI6BT-VOTTR-ND ‘| 16K toxeay (2C Serial EEPROM. ind. Temp, : 840.00/3,000 24AA1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) PC Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 6.68 3.68 3.53 
D4 AA32A-VMS-ND 39K (4KxB) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1; 73 39 24AA1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 6.68 3.68 3.53 
24AA32A-1/P-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 70 ay iy 24FC1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V Ga ee ey 
24AA32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 70 39 «37 24FC1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 675) 72) 357 
24AA32A-1/SN-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 68 37 35 24FC1025T-I/SMCT-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 7.56 6.75 6.08 
24AA32A-1/ST-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 73 41 39 24FC1025T-I/SMTR-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 7497.00/2,100 
24AA32AT-I/MCCT-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 90 80) 72: 24LC01025-E/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, 2.5V* NEW! 6.80 3.74 3.59 
24AA32AT-I/MCTR-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1419.00/3,300 24LC1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 6.68 3.68 3.53 
24L032A/P-ND 32K (4Kx8) [20 Serial EEPROM 2.5V 739 37 24LC1025-/SM-ND 1024K (128Kx8) IC Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 6.68 3.68 3.53 
sezeineto |e eS eee Ros ieee ta 
| - x! erial , Ind. Temp. 2. ve A zi qi i 
24LC32A-I/P-ND 32k (4Kx8) [2G Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 70 39 37 BoE EE ik 1zera) Guos Sonal EEPROM 1.sv eee 
24LC32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 70 39 37 25AA010A-I/SN-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 38S 88 
-I/SN- ) 120 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 68 pol) 205) i « i x ye 
alcee oUt 33K (AKxB) I , P 25AA010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 70 39 37 
24LC32A-I/ST-ND 32K (4Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 73 A 39 25AAO1OAT-/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 70 63 «57 
24LC32AT-I/MCCT-ND — | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 90 80 72 25AAQ0AT-V/OTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1 8V 990.00/3,000 
24LC32AT-I/MCTR-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1419.00/3,300 - : 
SAAAGA-UNE-ND SAK (KxB) EC Serial EEPROM Ind-Temp ae aS 25LC010A-I/MS-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V a ath ei 
DA AAG4-I/P-ND 64K (BKx8) [2G Serial EEPROM. Ind. Temp. 1. 6 7B aM 25LC010A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 68 37 35 
24AAG4-V/SM-ND G4K (8Kx8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 1. a 28 Wi 25LC010A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 63 35 33 
DAAAG4-I/SN-ND 64K (BKx8) [2G Serial EEPROM. Ind. Temp. 1. @ Je 26 25LC010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 70 39 37 
st 2 ie ares as : : : 25LCO10AT-/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V my A Ey 
24AA64-I/ST-ND 64K (8Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 88 48 46 BATCUTONATOLTSNIOM| 1K (122x8) CMOS Sericl EEPHOM 2 SV aeHATOeRR 
24AAG4T-I/MCCT-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.06 95 86 (126x8) ea : ss 
24FC64-I/MF-ND 64K (8Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 155 85 81 25AA020A-I/MS-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V BRB Al 39 
24FC64-I/MS-ND 64K (8Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.03 56 54 25AA020A-1/P-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V. 70 39 37 
24FC64-I/P-ND 64K (8Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 54 52 25AA020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 68 3735 
24FC64-I/SM-ND 64K (8Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 54 52 25AA020A-/ST-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 3 A 39 
24FC64-I/SN-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. Gy be fi) 25AA020AT-I/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 76 68 61 
24FC64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.03 56 54 25AA020AT-I/OTTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 1050.00/3,000 
24FC64T-I/MCCT-ND 64K (8Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 115 1.03.93 * RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description i 25 100 
25L.C020A-I/MS-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 73 A 39 250320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 105 62 59 
25L.C020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 68 9.37 35 25320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 1.03 60 57 
25LC020A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 73 41 39 25320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 1.05 62 59 
25LCO2OAT-VOTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 76 68 61 25320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 1.03 60 57 
25LCO2OAT-E/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) 87 7870 25AA640-1/P-ND 64K (BKx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1.05. 64 61 
25LCO20AT-E/OTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* NEW! 1230.00/3,000 25AA640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 103 62 59 
25AA040-1/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 88 «48CAG 25AAG40A-I/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 1.05 58 56 
25AA040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 85.46.44 25AA640A-I/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 1.03 56 54 
25AA040A-I/MIS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 78 43 Al 25AA640A-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA040A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 73 1 39 Ind. Temp. 1.8V* NEWS!.. 98 54 52 
25AA040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' WO 2 Sy 25AAG40A-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AAO40AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 78 70 63 Ind. Temp. 1.8V* NEWS. 105 58 56 
25AAO40AT-I/OTTR-ND _ | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 1410.00/3,000 25AAG40AT-I/MSCT-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LCO40AT-E/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* NEW! 90 «80 72 Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 1.18 1.05 95 
25LCO40AT-E/OTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* NEW! 1290.00/3,000 25AAB40AT-I/MSTR-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LCO40A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V mm oh a Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 1400.00/2,500 
25LC040A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 73 41 39 25AAG40AX-I/ST-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LCO40A-V/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 70 39 37 Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 1.05 58 56 
25LC040A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 78 43M 25AAG40X-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1.08 66 63 
25LCO40AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 78 70 63 25L640-/P-ND 64K (BKx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1056461 
25LCO40AT-I/OTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 1110.00/3,000 25LC640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.03 62 59 
25LC040/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 88 48 46 25LC640A-E/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 2.5V* .... 115 6461 
25LC040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 85 «46 44 25LC640A-I/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 1.05 58 56 
251.0040-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 ip 88 8G 25LC640A-I/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 1.03 56 54 
25LC040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 B-SOIC 85 «= 464 25LC640A-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 98 «65452 
25LC040X/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 8-TSSOP 90.5048 25LC640A-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 1.05 58 56 
25C040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 5V. SOIC .85 +46 ~=A4 25LC640AX-I/ST-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 105 58 56 
25C040-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 8-Dip 88 48 46 25LC640T-I/SNCT-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 115 1.03 93 
25C040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 85 464A 25LC640T-I/SNTR-ND __| 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1946.99/3,300 
25C040X-1/ST-ND 7 (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 90.50.48 25AA128-I/MF-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 218 120 1.15 
25AA080/P-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 138 ~75 72 25AA128-I/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 160 89 85 
25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 1 8 25AA128-I/SM-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 138 75 72 Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 160 89 85 
25AA080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 133° 73 70 25AA128-1/SN-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 158 87 83 
25AA080A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50 48 25AA128-1/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA0B0A-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 90 48 46 Ind. Temp. 1.8V* NEW! 165 91 87 
25AA080A-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 88 «464A 2Q5AA128T-I/STCT-ND | 128K (16Kx8) CMOS Seria 
25AA080A-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50 48 ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 8-TSSOP 1.85 1.65 1.49 
25AA080B-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50 48 25AA128T-/STTR-ND | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA0808-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. ‘90 48 46 Ind. Temp. 1.8V* NEWS. 8-TSSOP 2175.00/2,500 
25AA080B-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. ‘8804644 25AA128X-I/ST-ND 428K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080B-1/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 95 50.48 Ind. Temp. 1.8V* NEW! 1.65 91 87 
25LC080/P-ND 8K (1x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. i ga @ 25LC128-/MF-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 218 120 1.15 
25LC080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5. 1.33 73.70 25L.C128-1/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 160 89 85 
25LC080-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.38 «75 72 25L.C128-V/SM-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2.5V* 160 89 85 
25LC080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 133 4.73 70 25L0128-I/SN-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2.5V* 158 87 83 
25LC080A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 95 50 48 25LC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V*... 165 91 87 
25LC080A-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 90 48 46 25LC128T-l/STCT-ND | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2.5V* ... 1.65 92 88 
25LCO80A-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 88 4644 25LC128T-/STTR-ND | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 2175.00/2,500 
25LCO80A-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 95 50.48 25LC128X-I/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 165 91 87 
25LC6080B-1/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 95 5048 25AA256-V/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V.. 2.73 1.50 1.44 
25LC080B-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 90 48 46 25AA256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 218 120 1.15 
25LCO80B-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: ‘884644 SSCL RIYEID D56K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM’ Ind. Temp. 1, : Sait 
i "Ind. Temp. 1.8 218 120 1.15 
EOP OUeOEa/STEND) BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. a al) es 25AA256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 213 118 1.13 
25C080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM SV .. 138 7572 25AA256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 220 nl 22teta! 
25C080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM SV 1.33 73.70 25L0256-1/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5) 273 1.50 1.44 
256080-/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV 138.7572 25LC256-1/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 218 120 1.15 
25C0802/SN-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV. 13ST 7370) 25L0256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 218 120 1.15 
25AA160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 138 75.72 25LC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 Die ak) ia 
25AA160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 52 50 25LC256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 Ae) iP ial 
25AA160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. ‘95 50 48 SEEN 513K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. BV al 
“Ind. Temp. 1. 85. 212 204 
ZORA IGOASUSNEND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3086 25AA512-l/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 330 181 174 
25AA160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. ‘98 «6.5250 Bene SIUSLEND ae Tre a at : ae 
Sich (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 3.30 181 1.74 
RISE 1 (oxaay euiOs ate EEeROM Ina. uly ; Sue aator 25AN512-I/SN-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 325 179 172 
25AA160B-V/SN-ND 46K (2kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1 fe 2G 25L0512-V/MF-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 385 2.12 2.04 
25AM160B-I/ST_ND 46K 2) ) CMOS Serial EEPROM, In. Temp: + 985250 25L.0512-1/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 3.30 181 1.74 
2.TSIPAD 1s Ser eM oi!) 6 Eee 
eer OT SO/SN NG 16K (2kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V . es fe SSLGSIST-USNCT-ND | S12K \eAKxd} CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp, 2.2V* 325 179 172 
25L.C160-I/P-ND 46K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 140 77 TA 5 (84Kx8) etal a ea ae : Se 
98LC160-/SN-ND 46K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2 ia aD SLOSIZT-VSNTR-ND__| 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 5676.01/3,300 
95LC160A-V/MS-ND 46K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. 985250 25AA1024-I/MF-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 7.8V... 605 333 3.20 
95LC160A-V/P-ND 46K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. bn oR 25AA1024-1/P-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 5.50 3.02 2.90 
25LC160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 90 48 46 25AA1024-I/SM-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 5.50 3.02 2.90 
25LC160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 98 ©5250 25L01024-I/MF-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 6.05 3.33 3.20 
25L.C160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. ‘98 52 50 25LC1024-I/P-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 550 3.02 2.90 
25LC160B-/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 95 50 48 251C1024-I/SM-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 5.50 3.02 2.90 
25LC160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. ‘90 48 46 i 
25L.C160B-I/ST-ND 16K (2kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2 98 5250 3 Wire Interface 
zara | o CHOS SEEN oo” ieee a @ 4 
250160/SN-ND 46K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 138 75 72 et ai ideseh CMOS SuEEBROM, : ae 
25C160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. ON er7 Td) fea Tait: ste ae a ey te 
25160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 138 75.72 : ae 
25AA320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 7.056259 93AA46AT-V/MICCT-ND eet es Serial EEPROM, aes 
25AA320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 103 60 57 ; oa 
25AA320A-I/MS-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V*......8-MSOP 1.05 56 54 Q3AAAGAT-VMCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
25AA320A-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!.8-Dip 1.03 54 52 Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 924.00/3,300 
25AA320A-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!3-SOIC 98 52.50 Q3AAAGAT-V/OTCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
25AA320A-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM Ind. Temp. 1.8V-5.5V SOT-23-6 42,3834 

Ind. Temp. 1.8V* NEW! 405 56 54 Q3AA4GAT-I/OTTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
25AA320AX-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 1.05 5654 Ind. Temp. 1.8V-5.5V. SOT-23-6 600.00/3,000 
DBAASDOAXT-I/STCT-ND_ | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 93AA46AX-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 118 1.05 95 Ind. Temp. 1.8V-5.5V 382120 
25AA320AXT-I/STTR-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, 93AA46BT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 1350.00/2,500 Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 59° 53 48 
25AA320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8 1.08 6461 93AA46BT-I/MCTR-ND 1K (28 or 648) OM nae 
25L0320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.51 105 62 +59 nd. Temp 00/3; 
PELCSDOSNND 32K (aK CMOS Serial EEPROM 2.5 103 60 57 Q3ARAGBT-V/OTCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
251C320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.05 62 59 Ind. Temp. 1.8V-5.5V 42 38 34 
25L0320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.03 60 57 Q3AA46BT-VOTTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
25LC320A-I/MS-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 105 «5654 Ind. Temp. 1.8V-5.5V 600.00/3,000 
25LC320A-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 1.03 54 52 DSAAASCT-VMICCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
25LC320A-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 98 52 50 Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 62 55 50 
25LC320A-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 1.05 «5654 Q3AA46CT-I/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
25LC320AX-l/ST-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 105 5654 Ind. Temp. 1.8V-5.5V 990.00/3,300 
2510320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 1.08 6461 * RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
93AA46A-//MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56B-I/MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 50 27 26 
1.8V-5.5V.... AS25924 93AA56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. G3 Hy 
93AA46A-1/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 50 27 .26 
1.8V-5.5V.... : AS 23.22 Q93AA56BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 62 55 50 
93AA46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56BT-I/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 990.00/3,300 
1.8V-5.5V 30209 .20 Q3AA56BT-I/OTCT-ND —_| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 48 «43.39 
93AA46A-1/ST-ND 1K (128x8) Q3AA56BT-I/OTTR-ND _| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 660.00/3,000 
ieee TR aviey his i AS 25.24 93AA56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 126x16) CMOS Serial EEPROM, 
UP x eral , Ind. Temp. Ind. Temp. 50 27 26 
1.8V-5.5V..... 43 23.22 93AA56C-I/P-ND 
93AA46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. A525) A 
1.8V-5.5V...... 38 eodimeece) 93AA56C-I/SN-ND 
93AA46B-I/ST-ND 1K (64x16) CM 43° °«223°~=«O« 
1.8V-5.5V..... 45 25.24 93AA56C-I/ST-ND 
93AA46C-I/MS-ND 1K (126x6 or 64x16) CMOS Serial EEPROM 50 27 .26 
Ind. Temp. 50 27 .26 93AA56CT-I/MCCT-ND 
93AA46C-I/P-ND 1K (128x8 or asc 16) CMOS Serial EEPROM Ind. Temp. 62 55 50 
Ind. Temp. A525 24 Q3AA56CT-V/MCTR-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS 
93AA46C-I/SN-ND 1K (128x8 or asc 6) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,300 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V (ASIos eee? 93AA56/SN-ND 2K (256x8 or 128x16 88 48 46 
93AA46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56/P-ND 2K (256x8 or 128x16 90 50. 48 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 50.27.26 93LC56/SN-ND 2K (256x8 or 128x16 88 48 46 
93LC46/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V . 80 445 «43 93LC56-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 
93LC46A/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V . 14S 2322 . Temp. 2. 90 50 48 
93LC46A/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. es ee 93LC56-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V..8-MSOP 45.2524 Ind. Temp. 2.5V 88 48 46 
93LC46-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56A/P-ND IK (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 45° «2.25 «(24 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 8SOIC 78 48 93LC56A/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V £3 7) 
93LC46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 45 «2.25 (2d 93LC56A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 50.27.26 
93LC46B-1/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 43.23.22 93LC56A-1/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V rASie 2024 
93LC46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. a 2) 20 93LC56A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 27.26 
93LC46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56AT-I/MCCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 62 bO0n 200) 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 45° (25h 93LC56AT-I/MCTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 990.00/3,300 
93LC46B/P-ND 1K (64x16) CMOS Sei 43 PR oy) 93LC56AT-I/OTCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V -( 48 43.39 
93LC46B/SN-ND ik eat) CMOS Serial EEPROM, 2.5V-5.5V 38 Bn EN) 93LC56AT-I/OTTR-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ( 660.00/3,000 
93LC46BT-I/MCCT-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 59 53 48 93LC56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC46BT-I/MCTR-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 924.00/3,300 Ind. Temp. 2.5V 50 27 26 
93LC46BT-IOTCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56C-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 42 38.34 Ind. Temp. 2.5V 45 25.24 
Q93LC46BT-/OTTR-ND —_| 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 600.00/3,000 Ind. Temp. 2.5V CS ey 
93LC46BT-I/SNCT-ND —_| 1K (64x16) CMOS Serial E mp. (4D 381 34 93LC56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPR 
Q3LC46BT-/SNTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, ind, Temp. 2.5V-5.5V ... 8-SOIC 660.00/3,300 Ind. Temp. 2.5V 50 27 26 
93LC46BT-I/STCT-ND —_| 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56CT-I/MCCT-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 8-TSSOP 0.5045 Ind. Temp. 2.5V 62 55 50 
Q3LC46BT-I/STTR-ND _| 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56CT-I/MCTR-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V.. 8-TSSOP 600.00/2,500 Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 
93LC46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56B/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 45 «25 24 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 50 27 .26 93LC56B/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. C3 Oey 
93LC46C-1/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56B-I/MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 50 27 .26 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 45 25 (2A 93LC56B-1/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 45° 4.25 (24 
93LC46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. Gy ER ee 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. TAS 2322 93LC56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. EY BF 8G 
93LC46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMO! 93LC56BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 62 55 50 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 50 27 26 93LC56BT-I/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 990.00/3,300 
93LC46CT-I/MCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Q93LC56BT-I/OTCT-ND —_| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 48° «43.39 
re ae he Tap: Pers eer 62 55 50 Q93LC56BT-/OTTR-ND _| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 660.00/3,000 
: H x8 or 64x erial j 93C56B-I/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 45° «2.25 (2d 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. -DFN 990.00/3,300 93C56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. {8 2 2 
93LC46A-1/P-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' i @ 2 2 93C56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 50 oTeen2G 
93LC46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' 38 «21.20 93C56BT-I/MCCT-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 62 55 50 
93LC46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56BT-/MCTR-ND —_| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 990.00/3,300 
Ind. Temp 2.5V-5.5V A525 24 93C56BT-I/OTCT-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 48° 43.39 
93LC46AT-I/MCCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5 59 53 48 93C56BT-I/OTTR-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 660.00/3,000 
Q3LC46AT-/MCTR-ND — | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V......8-DFN 924.00/3,300 93056A-V/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V my ap 2a 
93LC46AT-VOTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56A-I/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 45 2524 
Ind. Temp 2.5V-5.5V. SOT-23-6 42 38 34 93C56A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V Ly 
93LC46AT-VOTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V Ey BF 8G 
Ind. Temp 2.5V-5.5V SOT-23-6 600.00/3,000 93C56AT-I/MCCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 62 55 50 
93C46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56AT-/MCTR-ND _| 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 990.00/3,300 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 45 25.24 93C56AT-I/OTCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 48.43.39 
93C46A-1/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial E AZ 23.22 93C56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 19a ziee 20 Ind. Temp. 5V 50 27 26 
93C46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 45 25.24 Ind. Temp. 5' 45 25 24 
93C46AT-I/MCCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 59 53 48 93C56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 1 
93C46AT-I/OTCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 43° °«223°~=«O« 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V A238 34 93C56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C46AT-I/OTTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 50 27 26 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 600.00/3,000 
gatoncsin _| (26s Sel i ang. 757-5830 __so an | Te eee ee i Tae RN apt 
93C46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V..8-MISOP 45.25.24 OSAAGGIP-ND AK (51958 OR 56e16) CMOS Sarial EEPROM 45 — - a Ga 
93C46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V..8-TSSOP 45.25.24 SEAMED ae & 4 -_ of Bae 8) a Sail FEPROMLES ay oa OB 
93C46BT-I/MCCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V . 59 53 48 (512x8 or 256x16) etal : 3 : : 
93C46BT-I/MCTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V . 924.00/3,300 93AA66A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53.2928 
93C46BT-I/OTCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27.26 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 42 38 «34 93AA66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45 25.24 
93C46BT-I/OTTR-ND 14K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 253) 29 28 
ie oul 4.5V-5.5V. 600.00/3,000 Q3AAGGAT-I/MCCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 67 60 54 
93C46C-VMS-ND TK (128x8 or 64x16) CM Q3AAG6AT-I/MCTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1023.00/3,300 
Q3AA66AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 45° 1 
93¢46C-/P-ND 1K (i2tnd or 64x) CMOS Serial EEPROM Se ial Q3AAGGAT-VOTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 720.00/3,000 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 45° (25) (A 93AA66B-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53 29 «28 
93C46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66B-1/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 250 27.26 
iy Temp. here 43 (23° 120) 93AA66B-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45 vey ae 
93C46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CM 93AAG6B-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53.29.28 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 50 27 26 Q93AA66BT-I/OTCT-ND —_| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 45 41 
93C46CT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Q93AA66BT-I/OTTR-ND _| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 720.00/3,000 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 62 55 50 93AA66C-I/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 53 29 «28 
93C46CT-/MCTR-ND _| 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. ay 2 BG 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V.. 990.00/3,300 93AA66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 45 252A 
O3AA56A-/MIS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. T 50 27 26 93AA66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 53 29.28 
Seo DHIN OK tbh CMOS SCUCIEEPROM: bal Te. 4595 04 Q3AAGGCT-V/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. ‘e760 54 
93AA56A-I/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 43° °«203'—~=C«O« 93AA66CT-I/MCTR-ND _| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 1023.00/3,300 
Q93AA56AT-I/MCCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 62 55 50 93LC66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5 90 5048 
93AA56AT-I/MCTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 990.00/3,300 93LC66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5 884846 
93AA56AT-I/OTCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 48.43.39 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
MEMORY (Continued) — RoHS Compliant Parts Available Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Q3AAB6CT-V/MCTR-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
Digi-Key Price Each Ind. Temp. 1.8V 1452.00/3,300 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 93LC86-1/SN-ND T6K (2Kx8 of 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66C-1/MIS-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 140 7774 
Ind. Temp. 2.5V : 53) 29°28 Q3LC8GAT-VOTCT-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 78 70 63 
93LC66C-I/P-ND sh (51248 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, ; Sass Q3LC86AT-/OTTR-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1410.00/3,000 
nd. Temp. 2. , 4 ae Q3LC86BT-V/OTCT-ND _| 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V...SOT-23-6 78 70 63 
ce EN 45 25 2h 93LC86C-1/MIS-ND T6K (2048x8 or 1024x716) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) CM Ind. Temp. 2.5V hi BS) 
Ind. Temp. 2.8V 53 «29 «28 93L.C86C-I/P-ND see oA or ‘a24xi6) CMOS Serial EEPROM, aes 
aM he tee oe Se EEPROM, 67 604 93LC86C-/SN-ND 46K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Le peta 
s aT 7 5 : : Ind. Temp. 2.5V 70 So) er 
93LC66A/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 30 27 26 ree 
93L C66A/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 45 2524 9SLC86C-V/ST-ND Midteee Save 6) CMOS Serial EEPROM, Bere ey 
93LC66A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 53) 29) (28 : as 
93LC66A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 53.29 «28 93LC86CT-V/MCCT-ND Sea neh 6) CMOS Serial EEPROM, ae GES 
93L.C66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 50.27.26 4 SY 
93LC66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 45 25 24 93LC86CT-I/MCTR-ND 1 Hae or tent 8) CM 4480008 200 
93LC66A-I/ST-ND aK ( (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 53 29.28 ne. LEM: ge SUL 
93LC66AT-I/MCCT-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 67 60.54 93C86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V (OT-23-6 18 70M 
93LC66AT-I/MCTR-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 4023.00/3,300 93C86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V..... SOT-23-6 1110.00/3,000 
Q3LCBGAT-V/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 50 45 93C86BT-I/0TCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V...SOT-23-6 78 70 63 
Q3LCBGAT-/OTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 720.00/3,000 93C86BT-I/OTTR-ND __| 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V... SOT-23-6 1410.00/3,000 
93LC66B/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 50 2726 93C86C-V/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 45 25 24 Ind. Temp. 4.5V 72 43 (At 
93L.C66B-I/MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V (63) 29) 28 93C86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1 
93L.C66B-I/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50.27.26 Ind. Temp. 4.5V We) 
93LC66B-I/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45 2524 93C86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93L.C86B-I/ST-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53° 2928 Ind. Temp. 4.5V 70 39 37 
93LCB6BT-I/MCCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ‘676054 93¢86C-I/ST-ND 46K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66BT-I/MCTR-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 ind. Temp. 4.5V 78 43) OM 
93LC66BT-I/OTCT-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 45 A 93C86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC66BT-I/OTTR-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 720.00/3,000 ind. Temp. 4.5V 95 85 77 
93066C-/MS-ND 4K (612x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 93C86CT-/MCTR-ND — | 46K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 5V 53) 29) 28 ind. Temp. 4.5V 1452.00/3,300 
93C66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 5V -50 120 26 
93C66C-V/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 5V 45 i200 224 
93C66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) CM } a ; 
Ind. Temp. SV i 53 29.28 aoe a te Description Pkg fee ea a 
93C66CT-I/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, : 2 sul: 
Ind. Temp. 5V 67 60 54 Asynchronous SRAM — RoHS Compliant 
Q3C66CT-I/MCTR-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, CY7C109D-10VXI | 428-2010-5-ND]1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS. 3.04 243 1.89 
Ind. Temp. 5V. 1023.00/3,300 CY7C109D-10ZXI 428-2011-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS... 3.04 2.43 1.89 
93066B-/MS-ND 4K (256x16) CMOS Seria nd. Temp. 33 29~«O8 CY7C199D-10VXI —_| 428-1954-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS 28-S0J 1.79 1.70 1.44 
93C66B-I/P-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50.27 26 CY7C199D-102XI | 428-2013-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS 28-TSOP 2.03 1.62 1.22 
93C66B-I/SN-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 45.2524 CY7C199D-102XIT _| 428-2014-1-ND|256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS 28-TSOP 2.15 1.72 1.29 
93C66B-1/ST-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53.2928 CY7C1006D-10VXI | 428-2002-5-ND]1M-Bit, 256Kx4, Power Down, 10n 8-SOJ 5.50 440 3.72 
93C66BT-I/MCCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 67 ~~ 6054 CY7C1007D-10VXI | 428-2003-5-ND)1M-Bit, 1Mx1, Power Down, 10nS. 8-SOJ 18.75 17.50 16.25 
93C66BT-I/MCTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV 1023.00/3,300 CY7C1009D-10VXI | 428-1959-5-ND]1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n 2-SOJ 3.60 2.88 2.24 
93C66BT-/OTCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 35045 A CY7C1010DV33-102SXI| 428-1960-ND |2M-Bit, 256Kx8, Power Down, 10n 44-TSOP 4.20 3.36 2.84 
eee eae CMDS Sonal EEPROM Ind. Temp. av: ps @ Bs CY7C1011DV33-102SXI| 428-1962-ND |2M-Bit, 128Kx16, Power Down, 10nS 44-TSOP 4.73 3.78 2.94 
Tee x era » ind. “emp. ov. 4 3 : CY7C1018DV33-1 0VXI | 428-1963-5-ND]1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n 2-S0J 2.88 231 1.80 
93C66A-/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV. A525 24 CY7C1019D-10VXI | 428-1964-5-ND|1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n 2-50) 3.04 243 1.89 
93C66AT-I/MCCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 67 60 54 : ease Cai ‘ 
i CY7C1019D-10ZSXI | 428-1965-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n 32-TSOP 3.04 2.43 1.89 
93C66AT-I/MCTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 1023.00/3,300 : Saarai oH 
’ CY7C1019DV33-10BVXi| 428-2004-ND ]1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS....48-VFBGA 2.88 231 1.80 
SSCOSATS OTE TEND) K (512x8) GMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV . AD oe eel CY7C1019DV33-10VXi| 428-1966-5-ND|1M-Bit, 128Kx8. 3.3V, Power Down, 10nS.......32-SO0J 2.88 2.31 1.80 
93C66AT-I/OTTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 720.00/3,000 us oe me : aut 
; CY7C1019DV33-10ZSXI| 428-1967-ND |1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS.....32-TSOP 2.88 2.31 1.80 
Q3AA76AT-VOTCT-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 70 63 57 ‘ antes ah 
; CY7C1020D-10VXI | 428-1968-5-ND|512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 10nS 425 3.41 2.65 
PORE /OATaUOIMREN Das) 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 290100/8, 000 CY7C1020D-10ZSXI | 428-1969-ND |512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 10nS... 425 3.41 265 
Q3AA76BT-VOTCT-ND | 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 70 63 57 : Oped BR : : 
, CY7C1020DV33-10VXI| 428-2005-5-ND|512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Power Down, 10n$ 448 2.80 2.56 
93AA76BT-V/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,000 CY7C1020DV33-102SXi| 428-1970-ND |512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS...44-TSOP 3.60 2.88 2.24 
Bo RA7 CGE) ales er PAB) OMOS Serial EERFOM, ; eS = CY7C1021D-10VXI | 428-1971-5-ND| 1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 10nS. 44-80) 3.20 2.56 1.99 
emp: ; A Le: CY7C1021D-10ZSXI | 428-1972-ND |1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 10n 44-TSOP 3.20 2.56 1.99 
ooo SLND) Sree OF oe) che aera EERO a) cag? a CY7C1021DV33-10BVXI| 428-2006-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS....48-VFBGA 270 216 1.68 
comaroecem TEE : ao CY7C1021DV33-10VXI| 428-1973-5-ND] 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS........44-SQJ 2.70 216 1.68 
ia Temp. 1.8V 5 CY7C1021DV33-102SXI| 428-1974-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS....44-TSOPI 2.70 2.16 1.68 
93L.C76C-/MS-ND BK (1024x8 or 51 2x16) CMOS Serial EEPROM : ne a CY7C1041CV33-12VXC |428-1800-ND |4M-Bit, 256Kx16, Power Down, 12S... 44-80) 608 486 3.78 
i IM Ve om 2 = CY7C10410V33-15VXC | 428-1734-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Power 
93LC76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM Down, 15nS... 5.10 4.08 3.45 
d I Ta PeVE sb m 9 8 CY7C1041D-10VX1 | 428-1975-5-ND|4M-Bit, 256Kx16, LP, Power Down, 10nS 640 512 432 
93LC76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, CY7C1041D-10ZSXI_| 428-1923-ND |4M-Bit, 256Kx16, Adj., Power Down, 10nS 710675 5.70 
Ind. Temp. 2.5V 63 35 «33 CY7C1041DV33-10BVXI| 428-1976-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS... 510 4.08 3.45 
93LC76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, CY7C1041DV33-10VX!| 428-1977-5-ND|4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS . 510 4.08 3.45 
Ind. Temp. 2.5V 70 39 37 CY7C1041DV33-102SXI| 428-1921-ND /4IM-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS . 5.65 5.35 4.55 
Q3LC76CT-/MCCT-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, CY7C1046D-10VXI | 428-1978-5-ND|4M-Bit, 1Mx4, Power Down, 10nS. 640 512 4.32 
Ind. Temp. 2.5V Oe IE i CY7C1046DV33-10VXI| 428-1979-5-ND|4M-Bit, 1Mx4, 3.3V, Power Down, 10nS 640 512 4.32 
93LC76CT-I/MCTR-ND a os a ee 6) CMOS Serial EEPROM, eraaneaT CY7C1049D-10VXI | 428-1980-5-ND|4M-Bit, 512Kx8, Power Down, 10nS................ 640 512 4.32 
ind. Temp. 2. 00/3, CY7C1049CV33-15VXC | 428-1737-ND |4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Low Power, 
QBLC76AT-VOTCT-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 70 63 57 Power Down, 15nS 5.30 4.24 3.58 
Q3LC76AT-VOTTR-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 990.00/3,000 CY7C1049DV33-10VX!| 428-1981-5-ND|4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS 510 4.08 3.45 
93LC76BT-V/OTCT-ND K (612x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 70 63 57 CY7C1049DV33-102SXI| 428-1982-ND |4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS 510 4.08 3.45 
93LC76BT-V/OTTR-ND__| 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 990.00/3,000 CY7C1061AV33-10BAXI| 428-2007-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 10nS......60-FBGA 45.00 42.00 39.00 
93C76AT-V/OTCT-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4: 70 63 57 CY7C1061AV33-10ZXC | 428-1983-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 10nS ....54-TSOP 29.70 27.72 25.74 
93C76AT-I/OTTR-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4: 990.00/3,000 CY7C1061AV33-10ZXI | 428-1984-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 10nS....54-TSOP 29.70 27.72 25.74 
93076C-V/MS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, CY7C1061AV33-122XC | 428-1985-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 12nS ....54-TSOP 29.70 27.72 25.74 
Ind. Temp. 4.5V 70 39 37 CY7C1069AV33-10ZXC | 428-1986-ND |16M-Bit, 2Mx8, 3.3V, Power Down, 10nS......54-TSOP 29.70 27.72 25.74 
93C76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, ; CY7C1069AV33-10ZXI | 428-1987-ND |16M-Bit, 2Mx8, 3.3V, Power Down, 10nS.......54-TSOP 29.70 27.72 25.74 
Ind. Temp. 4.5V 68 37 35 CY7C1383D-133AXC | 428-1848-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V........... 00-TOFP 30.08 28.07 26.07 
93076C-V/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CM CY7C1399BN-12VXC. | 428-1988-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS. 8-SOJ 1.85 1.48 1.15 
een A le nN, aE 63 35 33 CY7C1399BN-12VXI | 428-1989-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS. 1.85 148 1.15 
-UST- x8 or 512x rial j CY7C1399BN-122XC_| 428-1990-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS. 2.05 164 1.23 
Ind. Temp. 4.5V ~ 703937 CY7C1399BN-152X1 | 428-1991-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 15nS. 2.05 1.64 1.23 
Se ee i ae nus - ay iat Temp, uy ee, as CY7C1399BNL-12ZXC | 428-1992-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS. 2.78 2.22 1.67 
a i ut erial nd... emp. Synchronous SRAM 
Q3AAB6BT-VOTCT-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V...S0T-23-6 78 70 63 CVICTGATGASGANC” EERE ‘eee 3.3V Sync. Pine SRAM* Ww Mik) Bae 
Q3AAB6BT-I/OTTR-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V.... SOT-23-6 1110.00/3,000 1) SSV SYNC. ip) ONAN E H ; 
SSRAEECIMEND qk: (204i oral0g4s ey CMOS SeTaIEEPROW: ! CY7C1352G-133AXC | 428-1739-ND |256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. Pipe SRAM 10.10 8.08 6.82 
eS OK | Temp. qayiE ) eral me CY7C1355B-100AC | 428-1501-ND |256Kx36, 3.3V NoBL™ 
nip : ; i Sync. Flow Through SRAM “ 14.28 12.86 11.40 
93AA86C-1/P-ND TER ; a. ag 158 CY7C1355C-133AXC | 428-1862-ND |256Kx36, 3.3V NoBL™ Sync. SRAM “400-TOFP 16.08 1448 12.84 
-1/SN- ; ene CY7C1370DV25-167AXC| 428-1633-ND |512Kx36, 2.5V NOBL™ Sync. Pipe SRAM* ...100-TOFP 30.08 28.07 26.07 
93AA86C-1/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, ACT aT TDOGKKG. AGE ESANBHL coke sav NebLm™ Sere 
Ind. Temp. 1.8V 80 sy Flow Through SRAM* 100-TQFP 30.08 28.07 26.07 
93AA86C-1/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, a ~-100- , 5 ; 
i Pe Temp. 18V.... ) era m 2 ei CY7C1380D-167AXC | 428-1629-ND 512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* 00-TOFP 30.08 28.07 26.07 
Q3AABGCT-VMCCT-ND | 16K (2048x8 or 10: CY7C1382D-167AXC_| 428-1632-ND |512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* 100-TOFP 30.08 28.07 26.07 
Ind. Temp. 1.8V 95 poo EOE * RoHS Compliant (Continued) 
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Cypress Digi-Key Price Each * 
SRAM (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
c DER BHCE ESCH CY22800FXC-004A | 428-1813-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
au Petine Recht PE x ae xe CY22800FXC-005A | 428-1814-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
ar NO: SLE eseneton : a CY22800FXC-006A | 428-1815-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
CY7C1386D-167AXC | 428-1740-ND |18M-Bit, 512Kx36/1M-Bitx8, 3.3V CY22800FXC-007A | 428-1816-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
cyreadeaavaa-t3aaxc Memento Be alieteeer epee ale 100-TOQFP 40.10 32.08 27.07 CY22800FXC-008A _| 428-1817-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
- - - -Bi x Ix x o! 7 5 -| * 
Soetoro ro sr nwo | Semone lee win| Sou cura Se mes uta. 8808 4m Sn 2m 
Dual Port SRAM CY22800FXC-011A | 428-1820-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* . 403 341 2.79 
CY7CO06A-20AXC 428-1788-ND |128K-Bit, 16Kx8, Async. Power CY22800FXC-012A | 428-1821-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Down, 20nS* .. 64-TOFP 22.05 20.58 19.11 CY22800FXC-013A | 428-1822-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* .. 4.03 341 2.79 
CY7CO06A-20JC 428-1142-ND |128K-Bit, 16Kx8, Async. Power Down, 20nS....68-PLCC 22.05 20.58 19.11 CY22800FXC-014A | 428-1823-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CY7COO9V-15AXC | 428-1786-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Async. CY22800FXC-015A | 428-1824-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
Power Down, 15nS* 100-TQFP 72.00 67.20 62.40 CY22800FXC-016A | 428-1825-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* .. 403 341 2.79 
CY7C024-15AXC 428-1789-ND |64K-Bit, 4Kx16, 5V, Async. CY22800FXC-017A | 428-1826-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
Power Down, 15nS* .. 100-TOFP 23.70 22.12 20.54 CY22800FXC-018A | 428-1827-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CY7CO24AV-25AC | 428-1155-ND eet IS 2st Syn s0-TorP EERE Cea CY22800FXC-019A | 428-1828-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
e : : . ; : CY22800FXC-020A | 428-1829-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CY7CORAAV-25AXC 428-17 90-ND)) 64K-Bit, 4Kx16, 2.3V, Async. CY22800FXC-021A | 428-1830-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 279 
Power Down, 25nS 16.35 15.26 14.17 CY22800FXC-022A | 428-1831-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 4.03 341 279 
CY7CO25AV-20AXC ] 428-1752-ND Tee Power Down Pans CY22800FXC-023A _| 428-1832-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
7 oe De tees = : : ? CY22800FXC-024A | 428-1833-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CYTCO2BA-2OAXC) (BaD 2504 Bt, 16KX16, Async. Power ae an oaeg BO80 CY22800FXC-025A | 428-1834-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
cy7co27v-1sAxc | 428-1754-ND |512K-Bit. 32Kx16 dav. Agvne : : : CY22800FXC-026A | 428-1835-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
DaaerNatn tek 100-TOFP 65.80 49.95 43.76 CY22800FXC-027A | 428-1836-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CY7CO28-15AC 428-1443-ND [SRAM 64Kx16, Async. Power Down, 12nS...100-TOFP 72.30 67.48 62.66 CY22800FXC-028A _ ACBRISSIENDI| Clock Generator Sync. Prog. SPL 3.3V* OSS leo 
CY7CO28V-15AXC | 428-1755-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Async. CY22800FXC-029A | 428-1838-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
Power Down, 15aS* 72.38 67.55 62.73 CY22800FXC-030A | 428-1839-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
cence a toe Re Petite re eae 
Power Down Master 55nS* ... 6.90 5.52 4.66 7 a Fl lock Generator sync. Prog. OV 5 - 
CYTCTSO-D5IKG 726-2038-5-ND | 16K-Bit, 2Kx®, Async., Power Down, CY22800FXC-033A _| 428-1842-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
15nS Access* . 10.33 9.30 8.25 CY22800FXC-034A | 428-1843-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CY7C09269V-12AC | 428-1183-ND |256K-Bit, 16Kx16, 3.3V, Sync. CY22800FXC-035A | 428-1844-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
3-Mode Power Down, 12nS. 30.08 28.07 26.07 CY22800FXC-036A | 428-1845-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* 4.03 3.41 2.79 
CY7C09279-12AC | 428-1184-ND |512K-Bit, 32Kx16, Sync. 3-Mi CY22381FC 428-1388-ND | Clock Generator Sync. 
Power Down, 12nS.. a 37.95 35.42 32.89 3PLL 3.3V, 531 4.25 3.31 
CY7C09349A-12AC | 428-1446-ND |64K-Bit, 4Kx18, Sync., Power CY22381FXC 428-1742-ND | Clock Generator Sync. Flash Programmable 
Down, 12nS 100-TOFP 16.50 15.40 14.30 3PLL3.3V*.. 3.80 3.04 2.57 
CYD09S18V18-200BBXC | 428-2034-ND |9M-Bit, 512Kx8, FullFlex™ Synchronous SDR CY22392FXC 428-1743-5-ND| Clock Generato: : 
Dual-Port SRAM* 256-FBGA 163.50 152.60 141.70 3PLL 3.3V* : 420 336 284 
CYD09S36V18-200BBXC | 428-2035-ND et Bie eons ulFlext Synchronous are. caca Pesea enti CY22393FXC 428-1744-5-ND| Clock Generator Sync. Serial/Fl 
ual-Po! is 5 : : 3PLL3.3V* 520 416 3.51 
CYD18S18V18-200BBAXC| 428-2036-ND eae Synchronous — vaca Ca wascti116H 428-1402-ND | Clock Generator Frequency Mod. SSCG, 
: i : 5 : Celeron, PLL 770 6.16 5.20 
Low Power SRAM — RoHS Compliant W234X 428-1398-ND | Clock Generator Direct Rambus™ 
CY6264-70SNXC | 428-1785-ND 64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM .28-SOIC 4.45 4.20 3.50 3.3V Dual 10.66 9.60 _ 8.52 
CY62128ELL-45SX| | 428-1941-5-ND |1M-Bit, 128Kx8 SRAM............- .32-SOIC 3.62 2.90 2.26 
CY62128ELL-45ZXI | 428-2040-ND |1M-Bit, 128Kx8, 5V, Power Down SRAM.......32-TSOP 3.62 2.90 2.26 
CY62148ELL-45ZSXI | 428-1804-ND |4M-Bit, 512Kx8, Power Down SRAM 32-TSOP 7.95 7.55 6.30 Am USB 
CY62167DV30LL-55BVXI| 428-2041-ND |16M-Bit, 1Mx16, SRAM 1050 945 8.38 
CY62167DV30LL-552XI| 428-1860-ND |16M-Bit, 1Mx16, SRAM 73.95 13.25 11.05 Digi-Key PrlesiEacho 
ces ec [annette poe bom st. GeSoe tm tap tan | Tel one fig 
- }-2039-5- -Bit, x8, 5V, Power Down Y H R 
CY62256VNLL-70SNXI| 428-2001-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down SRAM. 2.25 180 1.40 AT43USB325E-AU-ND | Hub Keyboard Controller* -G4-LOFP 5.16 3.82 3.43 
a ri AT43USB355E-AU-ND Full Speed USB Microcontroller with Embedded Hub, 
Nonvolatile SRAM — RoHS Compliant ADC and PWM* 64-LOFP 636 4.71 4.23 
CY14B101K-SP35XC_] 428-2027-5-ND ]1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, RTC, 35nS . 48-SSOP 27.06 25.26 23.46 AT43USB380E-AU-ND —_| USB Processor* 64-LOFP 843 6.23 5.61 
CY14B101L-SP35XC_ | 428-2028-5-ND |1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, 35nS 48-SSOP 24.53 22.89 21.26 AT43301-SU-ND 4-Port Hub Controller* . 24-SOIC 1.96 1.45 1.31 
CY14B101L-SZ35XC_ | 428-2029-5-ND |1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, 35nS .32-SOIC 23.63 22.05 20.48 AT43312A-AC-ND 4-Port Hub Controller 32-LOFP 2.02 1.50 1.34 
CY14B256K-SP35XC_| 428-2030-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, RTC, 35nS 48-SSOP 17.52 16.36 15.19 
CY14B256L-SP35XC_| 428-2031-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, 35n: 48-SSOP 14.96 13.96 12.97 
CY14B256L-SZ35XC_| 428-2032-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, 35n, .32-SOIC_14.76 13.78 12.80 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 +100 
Cypress Digi-Key Price Each * ATA2516-6AQYCT-ND ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V* 2H5t dite, 29) 
Part No. Part No. Description 1 25 100 ATA2516-6AQYTR-ND —_| ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V* 5805.00/5,000 
7 = 5 ATA6830-PKHCT-ND Intelligent Stepper Motor Driver 479 402 3.35 
Eyreaeeteec — EM CeOMM hve See cid tense Ter3 1861 1480 | ATAG831-PISW-ND | Triple Half-Bridge Driver with SPiand PWM" NEW!.....18-QFN 346 245 2.23 
CY7C4225V-15ASXC | 428-1714-ND |1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 64-STOFP 16.73 15.61 14.50 B10011S-MFPGICT-ND__| CAN Transceiver. 16-SOIG 5.25 4.40 3.66 
CY7C4235V-15ASXC | 428-1715-ND |2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 64-STOFP 19.80 18.48 17.16 B10011S-MFPG1Y74CT-ND | CAN Transceiver 514 412 347 
CY7C4245V-15ASXC_| 428-1716-ND |4Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 22.43 20.93 19.44 B10011S-MFPG3Y74CT-ND | CAN Transceiver* .. 549 4.40 3.42 
CY7C4251-15AC 428-1228-ND |8Kx9, Sync. FIFO, 15nS 18.53 17.29 16.06 B10011S-MFPG3Y74TR-ND | CAN Transceiver* .. 12688.00/4,000 
CY7C4251-15AXC 428-1761-ND |8Kx9, Sync. FIFO, 15nS 17.93 16.73 15.54 76817-TKQTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
CY7C4251V-15AXC__ | 428-1762-ND _|8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 17.93 16.73 15.54 Input Control... 8004.00/4,000 
76818-TUQCT-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver 
with Serial Input Control 2.92 2.45 2.04 
BUFFERS 76818-TUS-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver 
with Serial Input Control Bio) 20700 2125) 
Cypress Digi-Key Price Each * 76819-TBQCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
Part No. Part No. Description il 25 100 Input Control............... 2.97 249 2.07 
CY2305SXC-1 428-1766-5-ND |Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback*.. 1.30 1.04 88 76819-TBOTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial 
CY2305SXC-1H 428-1767-5-ND |Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback* .. 144 116 98 Input Control... 8004.00/4,000 
CY2305SxXI-1 428-1792-ND |Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback*.. 1:96) oz) tee) U6815BM-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial 
CY2308SXC-1 428-1768-5-ND |Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback* . 3.34 268 2.26 Input Control... 6.02 5.04 4.20 
CY2308SXC-2 428-1769-5-ND |Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback* . 3.10 2.48 2.10 
CY2308ZI-1H 428-1355-ND |Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback. 450 3.60 2.80 
CY2309ZXC-1H 428-1793-ND |Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback’ 495 3.96 3.08 
CY2309ZI-1H 428-1370-ND |Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback 488 3.91 3.04 
CY7B991-7JC 428-1376-ND |Clock Buffer TTL Out.. .32-PLCC 8.95 8.06 7.15 = ; 
CY7B991-7JXC 428-1717-5-ND | Clock Buffer TTL Out* “32-PLCC 11.25 10.13 8.98 Digi-Key 2 Price Each 
CY7B99IV-2IXC | 428-1718-5-ND [Clock Buffer 3.3V*. 32-PLCC 15.00 14.00 13.00 Part No. Description Pkg. 125100 
CY7B991V-7JXC 428-1770-5-ND | Clock Buffer 3.3V*. .82-PLCC 11.25 10.13 8.98 2-Wire Serial Interface EEPROMs — RoHS Compliant 
W256H 428-1399-ND [Clock Buffer 3.3V 12 Out DIMM 3SDRAM.......28-SSOP 3.04 2.43 1.89 ATOACI1A0TU-4.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 55V. 3a a2 9 
AT24C01B-PU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 34 2622 
AT24CO1BN-SH-B-ND —_| 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. Qi 3 
AT24C01B-TH-B-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 35.28.24 
jai: i AT24C02B-PU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 34° 3228 
Eyres) serie i Pice Each x AT24C02B-TH-B-ND _| 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 43° 35 30 
CY2292FXC 428-1745-5-ND |Clock Generator Sync. Prog. SPL 3.3V* 270 216 1.83 pice noes NecuaeaN omg 2X (256x8) Serial EEPROM, 7.8V to 5.5V. a es 
CY22800FXC 428-1809-ND |Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* 1.91 174 1.49 AT24HC02B-PU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 360.3530 
CY22800FXC-001A | 428-1810-ND |Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* 4.03 341 279 AT24HC02B-TH-B-ND —_| 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. AQ 3782 
CY22800FXC-002A | 428-1811-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* 4.03 3.41 279 AT24HCO2BN-SH-B-ND__| 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 3635.30 
CY22800FXC-003A _ | 428-1812-ND |Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* 4.03 3.41 2.79 * RoHS Compliant ‘A. 200” Body Width (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
SERIAL EEPROMs (Continued) Part No. Description 1 25 100 
= : AT25160A-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 79° 74 68 
Digi Aey ieeean ah F a AT25160A-10PU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 70 66 61 
SHINO: esct pun g- AT25160A-10TU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 84° 79) 73 
AT24HC04B-PU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 8-Dip 40 38 33 AT25160A-10TU-2.7-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 75 71 66 
AT24HC04B-TH-B-ND K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 8-TSSOP £53) ba diencco| AT25160AN-10SU1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*... 79 74 68 
AT24HCO4BN-SH-B-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 40 38 33 AT25160AN-10SU2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 70.6661 
AT24C04-10TU-2.7-ND__| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 145 4.11 1.01 ‘AT25320A-10PU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* "9287.80 
AT24C04A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 110 1.08 .98 ae en d 

f AT25320A-10PU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ is 

AT24C04A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 98 95 87 : q 
i AT25320A-10TU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 99 93 86 

AT24CO4A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 41.21 447 1.07 : 2 
se ; AT25320A-10TU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 95 84 77 

AT24C04A-10TU-2.7-ND_| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.08 1.05 95 d . 

c i i AT25320AN10SU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V’ 92 87 80 
AT24CO4AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1.06 1.03 94 FOSESOTANENGCDEENN 30K takes) Serial EEPROM 27 te Rav Be 
AT24C04AN-10SU2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 94 92 83 S320AN-10SU2.7- (4Kx8) Serial » 2.7V to 5.5 : 18 
AT24C04B-PU-ND K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 38 «3732 AT25640A-10PU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 102 96 86 
AT24C04B-TH-B-ND K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 51 4034 AT25640A-10PU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V O91 85.79 
AT24C04BN-SH-B-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! a) s¢ AT25640A-10TU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8 to 5.5V’ 1.09 1.02 94 
AT24C04Y6-10YH-1.8CT-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. ‘575550 AT25640A-10TU-2.7-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.01 92 85 
AT24C08A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 48 46 «42 AT25640AN-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1.02.96 86 
AT24CO8A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V.. 44 4138 AT25640AN-10SU2.7-ND_| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V o1 85.79 
AT24CO8A-10TU-1.8-ND | BK (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.. 59 = 46 42 AT25128A-10PU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1. 150 1.41 1.30 
AT24CO8A-10TU-2.7-ND_ | BK (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V.. 57) 4540 AT25128A-10PU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.34 1.26 1.16 
AT24CO8AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.. 46.4541 AT25128A-10TU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM. 1. 1.61 1.51 1.39 
AT24CO8AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 4 40 36 AT25128A-10TU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.45 1.36 1.26 
AT24C08AY6-10YH-1.8CT-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V .. A3 43.39 AT25128AN-10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1. 150 1.41 1.30 
Aree ae at Hine, rete Seer a eae AT25128AN10SU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 134 1.26 1.16 

-PU-| x8) Serial , 1.8V to 5: z = mind - 
AT24C08B-TH-B-ND K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEI B1SSOP 53 4236 pleoeet aio arg toy uems| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. = SES) 0) 

recur i AT25256A-10PU-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.86 1.74 1.61 
PATS COBNSS Hist DIR) BK (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V/ to 5.5V NEI yo AT25256A-10TU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 223 209 193 
AT2ACT6AY6-10VH-1.8CT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.... 69 67 6t AT25286A-10TU-2.7-ND_ | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2 : Bel ER La 
AT24C16AV6-10H-1.8TR-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 3050.00/5,000 PF SPOECENGOSUIRENION 25K (32Kx8) Seri na ; aa 

gay i (32Kx8) Serial EEPROM, 1. 2.08 1.95 1.80 
AT24C16B-PU-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V ry re KmeeKy : 

a AT25256AN-10SU2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.86 1.74 1.61 
AT24C16B-TH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 56 6.46.40 : 

reatiaN AT25256AW-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 238 216 2.02 
AT24C16BN-SH-B-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 43 4136 FLSESEERWMGSIENANTS| sek (aokuek Serial EEPROM ney as Ae 
AT24C16BY6-YH-TCT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 61 59 54 : ae (82Kx8) Serial aes : : : 
AT24C16BY6-YH-TTR-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V. 2600.00/5,000 AT25F512AN10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.08 77 75 
AT24032C-PU-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V mT At AT25FSO10N-SH27-B-ND | 1M (128Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 116 1.08 94 
oeaal are = se le an ae 65 2 a AT25F2048N10SU2.7-ND | 2M (262Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 161 147 1.11 

-SH-B-| x8) erial to 195) 45 . . 9 7.1 7 
AT2AC32CY6-YH-TCT-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V ‘676559 Ft 0 etre aM cana) Srl Sori eat Memory” Vea 
AT24032CY6-YH-TTR-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V. 2850.00/5,000 97 103.6V* NEW... ; 174 122 102 
ATCA CGAAW OS UEAIZEND) 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V Doe cece AT25DFO41A-MH-Y-ND__ | 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* NEW! 140 1.09 93 
ple coat END 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V i did ke AT25DF041A-MHF-Y-ND_ | 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* NEW! 140 1.09 93 
Pe COs GallgzeN Damm) 4K (8KX8) Sarial EEPROM, 1.8V to 3.6V i SS AT25DFO41A-SH-B-ND | 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* NEW: 108 84.72 
AT24C64C-TH-TCT-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 67 65 «59 Se : oo ae ; rues 
iia (ot AT25DF041A-SHF-B-ND | 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* NEW! 1.08 84 72 

-TH-TTR- (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V. 2799.99/5,000 ares : '* 
AT25DF041A-SSH-B-ND | 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* NEW! 1.08 84 72 
ATZECOACN SHB :ND ey) 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V reON 289 50 AT25DF041A-SSHF-B-ND | 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* NEW! 108 84 72 
AT24C64CN-SH-TCT-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 60 58 53 i Yi. slat. : cae 
AT24C64CN-SH-TTR-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 2000.00/4,000 AT25DF081-SSHN-B-ND_| 8M SPI Serial Flash Memory, 1.65V to 1.95V* NEW! 2.04 1.59 1.36 
AT24C128B-PU-ND 728K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 64. ~«81—SC70 3-Wire Serial Interface EEPROMs — RoHS Compliant 
AT24C128B-TH-B-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 97 «687 75 AT93C46A40PU-1.8-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 55. 688139 
AT24C128BN-SH-B-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8407263 rae ORT i se) Scie EEPROM {BVIS = EV. i ony By 
AT24C128BY6-YH-TCT-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 154 121 99 uni j Be ay ; m1 
AT93C46E-TH-B-ND K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 37 30.26 
AT24C128BY6-YH-TTR-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 4000.00/5,000 AT93C4GEN-SH-B-ND K (64x18) Serial EEPROM, 1 8V to 5 5V 34.78 
AT240256B-PU-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 743 139 1.20 FA TOTCAGUFRIEND) Ca or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 58V On 
AT24C256B-TH-B-ND —_| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 1.53 149 1.29 HACE GRR) 4K Momea or 64ci6y Gerla EEPROM, 1:8V t0o8 oo 
AT24C256BN-SH-B-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! 138 134 1.16 AGED ARS D ates acres 2 ST EEBROM: feviccl Ces 
AT24C256BW-SH-B-ND _| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW!. 4.48 1.44 1.24 -SH-B- (128x8 or 64x16) Serial , 1.8V to 5.5 : 25 
ATDACSTOAOTU-LB-ND 1 512K (64K) Seri AT93C46DY6-YH-TCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5' 45.36.32 
f ) Serial EEPROM, 1.BV 10.5.5Y oN EW ee AT93C46DY6-YH-TTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 1550.00/5,000 
AT24C512-10TU-2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 2.50 2.00 1.50 (128x8 or 64x16) Serial ALON MOIS 
AT24C512B-PU-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 1.76 1.62 1.40 AT93C56A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5' 42 cof 32. 
AT240512B-PU25-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 1.74 144 1.25 AT93C56A-10PU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 40 oF 82 
AT24C512B-TH-B-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 1.79 1.73 1.50 AT93C56A-10TU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. Pit 39 34 
AT24C512B-TH25-B-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 1.76 156 135 AT93C56A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 51 39.34 
AT24C512BN-SH-B-ND — | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V NEW! BSOIC 176 1.44 1.25 AT93C56A-10SU-1.8-ND_| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 42 35 30 
AT24C512BN-SH25-B-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V NEW! 8SOIG 174 139 1.20 AT93C5GAW-10SU-2.7-ND] 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT24C512BN-SH-TCT-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8SOIC 176 1.44 1.31 2.7V to 5.5V NEW! 45 35 30 
AT24C512BN-SH-TTR-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC 5000.00/4,000 AT93C56AY6-10YH-1.8CT-ND| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. A 40 37 
AT24C512BN-SH25-TCT-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 8SOIG 1.74 1.39 1.26 AT93C56AY6-10YH-1.8TR-ND| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 2200.00/5,000 
eta aN SHES UTR AD SOK (ede? Site a ay o ao esol gt nonce AT93C66A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. my ok) Ry 
-SH-B- i , 1 : i : 68 1. AT93C66A-10PU-2.7-ND_ | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 43° A138 
AT24C512BW-SH25-B-ND| 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 8-SOIG 1.78 1.62 140 raaceeero ater Aenea ST EEPROMCL AVG Ea EC ee 
AT24C1024B-PU-ND 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V NEW! Dip 3.91 3.00 260 AT93C66A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 56 46 40 
AT24C1024B-PU25-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V NEW! 430 3.30 2.86 AT93C66A-10SU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 45° AL (36 
ao ee i 28 oa cere / ae a Be AT93C66A-10SU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 4 BG 

-TH25-B- i 2. ; 56 3. AT93C66AY6-10YH-1.8CT-ND| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 43 4238 
AT24C10248N-SH-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 1. 3.57 3.16 2.74 AT9SC6GAY6-10YH-1.8TR-ND| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1895.00/5,000 
AT24C1024BN-SH25-B-ND iM (take Serial EEPROM, 2. 357 317 2.75 = 

Repiat ‘ AT93C86A-10PU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 55547 
AT24C1024BW-SH-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V NEW! 3.94 3.83 3.32 ; 
AT24C1024BW-SH25-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM. 25V to 5.5V. 381 370 320 AT93C86A-10PU-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 55 (5447 
. dt = : aS AT93C86A-10TU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 67 58 50 
AT34C02B-10TU-1.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V.... 43. «4238 : 
eed i AT93C86A-10TU-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 65 58 50 
AT34C02C-TH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V NEW! 47 3631 ; 
ATS4CO2CN-SH-B-ND | DK (256x8) Serial EEPROM 1.7V NEW! 8 AT93C86A-10SU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 54 52.45 
epi Serial Interface EEPROM: : ce AT93C86A-10SU-2.7-ND_| 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 5352.45 
AT25010A-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 46 43 ~«40 As 200" Bouy Wien 
AT25010A-10PU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 43° «39 «36 
AT25010A-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 58 47) 43 
AT25010A-10TU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 56 4239 Alm SECURE MEMORY 
AT25010AN-10SU1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 46 43.40 — 
AT25010AN-10SU2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 4339 36 Digi-Key Price Each 
AT25020A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. Bt 48 «44 Part No. Description Pkg. 1 25-100 
AT25020A-10PU-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 45 4339 
AT25020A-10TU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. ‘60 5147 __Cryptomemory 
AT25020A-10TU-2.7-ND__ | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 58 46 43 AT88SC0104C-PU-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 73 56 62 
AT25020AN-10SU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 51 4844 AT88SCO104C-SU-ND__| 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 69-5662 
AT25020AN-10SU2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 45° 4339 AT88SC0204C-PU-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 75 59 53 
AT25020AY110YU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 885038 AT88SC0204C-SU-ND __| 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. M59 53 
AT25040A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 60 56 52 AT88SC0404C-PU-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 7 «60 55 
AT25040A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 54 (5047 AT88SC0404C-SU-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 73.60 55 
Ae eae ae Gt xt cel et ee oy ie ove : oh el oH AT88SCO808C-PU-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 80 61 56 
10TU-2.7- 2. 5V*. : 34 AT88SC0808C-SU-ND __| 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 75) ois 956 
AT25040AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. ‘605652 eas mt ‘kath Sl EEPROM DIV WEV a 
AT25080-10PI-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 264 2.23 1.98 “SUS i O ; ; ‘69 
l AT88SC1616C-SU-ND __| 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 80.69 63 
AT25080A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 69 65 60 - 
AT28080A-10PU-2.7-ND_ | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 27V to 5 5V* 62 58 84 AT88SC3216C-PU-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 148 133 1.22 
: / a ‘ : eS AT88SC3216C-SU-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 97 8678 
AT25080A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 74 70 64 l . 
AT25080A-10TU-27-ND_ | 8K (1Kx8) Serial EEPROM. 2.7V to 5.5V* m1 63 58 ATBBSCO416C-PU-ND | 64K (BKx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 148 133 1.22 
AT25080AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 5 5V* ‘69 «66560 AT88SC6416C-SU-ND __| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 116.97 88 
AT25080AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 62 58 54 * RoHS Compliant (Continued) 
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A PARALLEL 
SECURE MEMORY (Continued, 
Ame ( } Alm EEPROM 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Amecoean | a a cea ig is ig Parale! EEPROM: Battery-Vollage (2.7 fo 3.6¥) 
ala (16Kx8) Seria PeSTNHOSONE : ae AT28BV16-25JC-ND 16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250n8 .... 32-PLCC 3.87 2.60 2.35 
AT88SC25616C-PU-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 148 1.33 1.22 AT28BV64B-20JU-ND | 64K (BKx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 32-PLCG MERE OMISEA 
AT88SC25616C-SU-ND _| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.83. 1.41 1.29 AT28BV64B-20PC-ND_| 64K (BKx8) 2.7V EEPROM, 200n8 28-Dip 2150 14.50 13.00 
eee Eyomernory Companion evelopment Kit* NEW: = pe =o AT28BV64B-20PI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 7.25 640 5.70 
DK evelopment Kit for amily — 49. == AT28BV64B-20SI-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-SOIC 7.45 6.55 5.85 
ATS8SC6416CRF-EK-ND_| RF Reader and Software Evaluation Kit* NEW! 99.95 — — AT28BV64B-20TC-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-TSOP 21.72 14.65 13.15 
AT88SC25616C-DK-ND _ | Cryptomemory Smartcard Development Kit 299.95 — AT28BV64B-20TU-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 28-TSOP 7.45 6.55 5.85 
AT88SC25616C-EK-ND__ | Cryptomemory Evaluation Kit Se) AT28BV64B-25SU-ND _| 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS*. 28-SOIC 7.45 6.55 5.85 
AT28BV256-20JU-ND _| 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 32-PLCC. 710 6.20 5.60 
MEL AT28BV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 25.16 16.95 15.21 
AIME EPROMS AT28BV256-20PI-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 7.96 620 5.60 
ee . AT28BV256-20SU-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 28-SOIC 7.25 6.35 5.70 
Digi-Key = Price Each AT28BV256-20TU-ND __| 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 28-TSOP 7.25 6.35 5.70 
PartNo: Description Ey 2b ee OY Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 
Low Power Battery Voltage EPROMS AT28LV010-20JU-ND | 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* 32-PLCC 37.75 33.20 29.76 
AT27BV256-70JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP*... .32-PLCC 4.20 3.50 3.00 AT28LV010-20PC-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-Dip 89.44 60.30 54.10 
AT27BV256-70TU-ND __| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* 28-TSOP 4.80 4.00 3.40 AT28LVO10-20PI-ND —_| 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-Dip 49.24 33.20 29.76 
AT27BV512-70JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP B2PLCC 450 375 3.20 AT2BLVO10-20TU-ND __| 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* 37.90 33.30 29.85 
AT27BV512-70TU-ND __| 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP*.. 28-TSOP 5.10 4.25 3.65 Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) 
AT27BV010-90JU-ND TH (12eK) CMOS EPROM 2:7V 90nS OTP* B2PLCC 5.03 420 359 A128064B-15JU-ND GAK (BKx8) 5V EEPROM, 150nS*. 32-PLCC 380335 3.00 
AT27BV010-90TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 32-TSOP 6.04 4.70 4.02 AT28C64B-15PU-ND 64K (BKx8) 5V EEPROM, 150nS*. 28-Dip 380 335 3.00 
AT27BV1024-90JI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OT! 44-PLCC 5.59 4.34 3.72 AT28C64B-15SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS*.. 28-SOIG 4.00 3.50 3.15 
AT27BV1024-90VI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OT! 40-VSOP_ 6.67 5.18 4.43 AT28C64B-15TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS*.. 28-TSOP 4.00 3.50 3.15 
‘AT27BV020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP B2PLCC 6.97 5.82 4.98 AT2BHCB4B-70J/-ND | 64K (BKx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 32-PLCC 9.46640 570 
AT27BV020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-TSOP 8.15 6.32 5.41 AT2BHCB4B-70PI-ND | 64K (BKx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS. 946 640 570 
AT27BV040-12JI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP “32-PLCC 860 6.68 5.72 AT28HC64B-70SC-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 21.72 14.65 13.15 
AT27BV040-12TI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-TSOP 9.25 7.18 6.15 AT28HC64B-70SI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 9.68 6.55 5.85 
AT27BV040-12VI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-VSOP 9.25 7.18 6.15 AT28HC64B-70TC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 21.72 14.65 13.15 
Low Power Low Voltage EPROMS AT28HCB4B-70TI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 9.68 6.55 5.85 
AT27LV256A-90J-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. '32-PLCC 3.42 240 2.05 IOC DAB HORE NDI] 64K (BKx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS Ala) ist) Sly 
AT27LV256A-70RC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. "28-SOIG 3.55 275 235 AT2BHC64B-90JU-ND | 64K (8Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS 5.45 4.80 4.30 
AT28HC64B-90PU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 710 4.80 4.30 
AT27LV256A-70RI-ND — | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. .28-SOIG 3.76 2.95 2.50 } Hi , 
AT27LV256A-70TI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 28-TSOP 4.09 3.20 2.70 AT28HC64B-90SU-ND | 64K (8Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS 560 4.95 4.40 
AT28HC64B-90TU-ND _| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 5.60 4.95 4.40 
AT27LV256A-90TU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 28-TSOP 4.00 3.35 2.85 eT MI SAK (gtcd\ SV EEPROM. Hid Sposd, 120r8 a ee 
AT27LV512A-90JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* .. 32-PLCC 3.65 3.05 260 aad x 2 HIGH Speees 1207 % : : : 
AT27LV512A-S0TU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* .. 28-TSOP 4.25 3.55 3.05 AT2BHC64B-12SU-ND__| 64K (8Kx8) SV EEPROM, High Speed, 120nS* 4.39 3.65 3.30 
AT27LV520-90XU-ND __| 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 0-TSSOP 4.58 3.56 3.05 AT280256-15JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 190ng 5.70 5.00 4.50 
AT27LVO10A-70JU-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* '32-PLCC. 4.76 3.97 3.40 Ae aaa ree ae a Se ae a2 he 
AT27LVO10A-70TU-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 32-TSOP 5.76 4.47 3.83 ASE REET Sea eae By EEPROM deone® ey ao ai 
AT27LV010A-90JI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-PLCC 473 3.70 3.15 At (32Kx8) peed : HIS 
AT28C256E-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 615 6.00 5.40 
AT27LVO20A-90TI-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 32-TS0P 6.77 5.26 450 ed ‘ 
AT28C256E-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS 6.65 5.85 5.25 
AT27LVO20A-90VI-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 32-VSOP 677 5.26 4.50 Seen a 
AT28C256E-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS 6.85 6.00 5.40 
AT27LVO20A-12JU-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120n$ OTP* . 32-PLCC 5.94 4.96 4.24 AT28C256E-1STU-ND | 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS* 685 6.00 540 
AT27LVO20A-12TU-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120n$ OTP . 32-TSOP 7.03 5.46 4.67 : : ee 
is AT28C256EF-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 21.29 14.40 12.90 
AT27LVO40A-90JU-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32PLCC 959 745 6.38 AT28C25GF-15JU-ND | 256K (32Kx8) SV EEPROM. Fast Write, 150nS* 685 6.00 540 
AT27LVO40A-90TU-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 32-TSOP 10.23 7.95 6.81 otk ; 
FSAI TAORETSUTISIM| ANd (21oKae) GMOS EPROM 3 DY 42008 OTP Bg oe A AT28C256F-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 8.92 6.00 5.40 
ales (512Kx8) : u Z GES: AT28C256F-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 871 585 5.25 
5V EPROMS AT28C256F-15TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 6.85 6.00 5.40 
AT27C256R-45JU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* ‘32PLCC 3.50 292 2.50 AT2BHC256-70JI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 1419 955 8.60 
AT27C256R-45TC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP. 28-TSOP 1.29 101 86 AT28HC256-70PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-Dip 45.15 30.45 27.30 
AT27C256R-45TU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45n$ OTP* 28-TSOP 410 3.42 2.93 AT28HC256-70PI-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-Dip 14.41 9.70 8.70 
AT27C256R-70JU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* .. 32-PLCC 280 234 2.00 AT28HC256-70SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-SOIG 14.41 9.70 8.70 
AT27C256R-70PU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* .. 28-Dip 280 234 2.00 AT28HC256-70TC-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-TSOP 45.37 30.60 27.45 
AT27C256R-70RU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* '28-SOIC 3.00 250 214 AT2BHC256-70TI-ND __| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-TSOP_ 14.41 9.70 8.70 
AT27C256R-70TI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 28-TSOP 2.96 2.47 2.12 AT2BHC256-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 32-PLCC 9.46 7.20 6.45 
AT27C512R-45JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* .. 32PLCC 3.90 326 279 AT28HC256-90PU-ND —_| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 28-Dip 9.83 7.30 6.55 
AT270512R-45PU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 28-Dip 3.90 326 279 AT28HC256-90SU-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 28-SOIC 10.86 7.30 6.55 
AT27C512R-45RU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* .. .28-SOIG 3.80 3.18 2.72 AT2BHC256-12JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 6.28 5.25 470 
AT27C512R-45TU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45n$ OTP* 28-TSOP 4.50 3.76 3.22 AT28HC256-12PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 6.51 5.40 4.85 
AT27C512R-70JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 32-PLCG 3.20 267 2.29 AT28HC256-12SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 6.75 5.40 4.85 
AT27C512R-70PU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 3.20 2.67 2.29 AT28HC256-12TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 6.75 5.40 4.85 
AT270512R-70TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 316 2.64 2.26 AT28HC256E-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 12.69 8.50 7.65 
AT27C516-45VI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 5.38 418 358 AT28HC256E-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 12.47 8.35 7.50 
AT27C010-45JU-ND 7M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 434 3.62 3.10 AT28HC256E-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 12.69 8.50 7.65 
AT27C010-45PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45n$ OTP* 434 3.62 3.10 AT28HC256E-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*.. 12.69 8.50 7.65 
AT27C010-45TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45n$ OTP* 494 413 3.53 AT2BHC256F-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 10.06 850 7.65 
AT27C010-70JU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 32-PLCC 3.64 3.04 2.60 AT28HC256F-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 12.69 8.50 7.65 
AT27C010-70PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 32-Dip 3.64 3.04 2.60 AT28HC256F-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 10.41 8.50 7.65 
AT27C010-70TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 32-TSOP 4.24 3.54 3.03 AT28HC256F-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 10.54 8.50 7.65 
AT27C1024-45JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45n$ OTP* A4-PLCC 5.46 456 3.90 AT2BHC256F-12J0-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n! 29.03 19.55 17.51 
AT27C1024-45PI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP... 5.06 4.23 3.62 AT2BHC256F-12SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS.. 12.04 8.40 7.47 
AT27C1024-70JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70n$ OTP* 4.76 3.98 3.40 AT28C010-12JU-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 30.87 19.70 17.70 
AT2701024-70PU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* 4.76 3.98 3.40 AT28C010-12PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 34.55 25.72 20.09 
AT27C020-55JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 5.30 443 3.79 AT28C010-12TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 31.82 22.20 20.72 
AT27C020-55PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 5.30 4.43 3.79 AT28C010-15JU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 28.27 18.85 16.90 
AT27C020-55TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OT! 32-TSOP 5.80 4.84 4.15 AT28C010-15PU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 34.40 24.00 21.34 
AT27C020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP .32-PLCC 94.90 4.09 3.50 AT28C010-15TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 30.23 21.09 19.69 
AT27C020-90PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90n$ OTP* 32-Dip 4.90 4.09 3.50 AT2BCO10E12P-ND Wr (128Kx8) 5V EEPROM, 120n8. 36.55 25.50 22.67 
AT27C020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90n$ OTP* 32-TSOP 5.50 4.59 3.93 AT28C010E-12TC-ND MI (428Kx8) 5V EEPROM, 120n8. 58.37 39.35 95.25 
AT27C2048-55JI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP A4PLCC 6.00 5.01 4.29 AT28C010E-12TI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM. 120nS. 36.55 25.50 22.67 
AT27C2048-55PI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 40-Dip 620 518 4.43 
AT27C2048-90PI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 40-Dip 550 4.59 3.93 
AT27C2048-55VC-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 40-VSOP 7.20 5.59 4.79 Alm FLASH 
AT27C2048-90VI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 40-VSOP 6.77 5.26 4.50 ae MEMORY 
AT27C040-70JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32PLCC 7.66 640 5.48 Digi-Key Price| Each 
AT27C040-70PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 32-Dip 7.66 6.40 5.48 Part No. Description Pkg. 89125100 
AT27C040-70TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* 32-TSOP 8.26 6.90 5.91 -— 
AT27C040-90JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-PLCG 7.09 592 5.07 veevit qaeu Memory: Single-Voltage Ginastane 
AT27C040-90PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90n$ OTP* 32-Dip 7.09 592 5.07 (1. ‘0 1.95V) Read and Write — Ro ompian 
AT27C040-90TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90n$ OTP* 2-TSOP 7.69 6.42 5.50 AT49BV160S-70CU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS NEW! 64-CBGA 3.01 234 217 
AT27C64096-55JI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP A4-PLCC 7.70 6.43 5.51 AT49BV160ST-70CU-ND_| 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS NEW! 64-CBGA 3.01 2.34 2.17 
AT27C4096-55PI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 7.90 6.60 5.65 AT49BV320D-70CU-ND | 32M (2Mx16) 2.7V Flash, 70nS NEW! 47-CBGA 3.23 251 2.15 
AT27C4096-90JU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90n$ OTP* . 8.40 7.01 6.01 AT49SV322D-80TU-ND _ | 32M (2Mx16) 1.8V Flash, 80nS NEW! 47-TSOP 3.44 2.68 2.29 
AT27C4096-90PU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90n$ OTP* . 8.40 7.01 6.01 AT49BV640D-70CU-ND | 64M (4MIx16) 3V Flash, 70nS 48-CBGA 667 5.18 4.44 
‘AT27C080-90JU-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 15.03 11.68 10.00 AT49BV642D-70TU-ND | 64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS 48-TSOP 6.34 4.93 4.22 
AT27C080-90PI-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP. 13.55 10.52 901 AT49BV6420T-70TU-ND | 64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS 48-TSOP 5.90 4.93 4.22 
AT27C080-90TU-ND IM (1IMx8) CMOS EPROM 90n$ OTP* 15.67 12.18 10.43 * RoHS Compliant (Continued) 
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AImE FLASH MEMORY (Continued) Anges 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
ash Memcry: eatery Vols Arzorooe-ssunD | 4M Serial Fmuare Datafiash, 270 tos at 7 
rT % 7 - ig erlal Firmware Vatarlasnh, 2. tt nl . 
Single-Voltage Read and Write AT26F004-SU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 1.08 84 72 
AT29BV010A-12JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-PLCC 260 218 1.86 ATO6DFOB1A-SU-ND 8M Serial Firmware DataFlash2.7V* 161 a7 7 
AT29BV010A-12TI-ND M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 2.52 213 1.86 SUR ES aL ST SIUT Ua rave ETRE PE G7 eee 
AT29BV010A-12TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 2.60 218 1.86 ee nt 3M Seral Fi DalaFlash 7" NEW! Fee 
AT29BVO10A-15JU-ND | 4M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS .32-PLCC 260 2417 1.86 area etan ot Sul oer ial ois MEW A AGB Ge 
AT29BV010A-15TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS 32-TSOP__ 2.60 2.17 1.86 , Be - : wet 
AT29BV020-12JC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS B2PLCC 3.31 2.84 2.47 PSEC C IL ik cere DataFlash, 2 a ee 
AT29BV020-12JI-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-PLCC 3.31 2.84 2.47 AT45DB011D-SSH-B-ND | 1M Serial DataFlash 2.7V* NEW! 86.4 G7”—COB7 
AT29BV020-12TU-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 3.46 2.89 2.48 FATASDRCODIMESVINDIMI OM Serial DataFlash, 2.7V* CISC 
AT29BV020-15JU-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS 32-PLCC 3.46 2.89 2.48 PF ISCHORIMSCEMERIDMN OM Seridl DetaFineh’ 2:7" Hacietadianey> 
AT29BV020-15TU-ND M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS*.. 32-TSOP 3.46 2.89 2.48 AT45DB021D-SH-B-ND | 2M Serial DataFlash, 2:7V* 408 84 72 
AT29BV040A-20JU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS*. B2PLCC 486 4.06 3.48 AT45DB041D-MU-ND 141M Serial DataFlash-2.7V* NEW. 1611.25 1.07 
AT29BV040A-20TU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS* . 32-TSOP 4.86 4.06 3.48 AT45DB041D-MU-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5/* NEW! A615) Al07, 
AT29BV040A-25TC-ND M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS 32-TSOP 5.22 4.06 3.48 AT45DB041D-SSU-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 1.29 1.00 .86 
AT29BV040A-25TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS 32-TSOP 4.62 3.99 3.48 AT45DB041D-SSU-2.5-ND| 4M Serial DataFlash. 25V* NEW! 129 100 86 
‘AT49BV040B-JU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS FPLCC 166 1.39 1.19 AT45DB041D-SU-ND | 4M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 1.29 1.00 .86 
AT49BV040B-TU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* 32-TSOP 1.66 1.39 1.19 AT45DB041D-SU-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V* NEW! 1.29 1.00.86 
AT49BV040B-VU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* 32-VSOP 1.66 1.39 1.19 AT45DB081D-MU-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V* 215 167 1.43 
ATODTOMD_ aceite EN ast ecomn MMO | eo te ee 
jash, in: -( i 35 12.71 eee ‘ a 2 x 
AT49BV802AT-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 48-CBGA 260 2.03 1.83 AT45DB081D-SSU-2.5-ND/ 8M Serial DataFlash, 2.5V* 1.83 1.42 1.22 
AT49BV802D-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 48-CBGA 256 1.99 171 AT45DB081D-SU-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V 1.83 1.42 1.22 
AT45DB081D-SU-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V* 1.83 142 1.22 
AT49BV802D-70TU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 48-TSOP 2.24 1.74 1.49 : ~ 
AT49BV802DT-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 48-CBGA 2.56 1.99 1.71 FETA eR] 1oMt Serial Dataflash, 27 ee ee 
AT49BV802DT-70TU-ND_| 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 48-TSOP 2.24 1.74 _ 1.49 HED eT eSNG AEM SeralIDsa ashe 2 7Ve. Bem I Lae 
AT49BV160D-70TU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP 1.90 1.59 1.36 AT45DB161D-SU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash’ 2 5V*. 237 184 157 
AT49BV160DT-70TU-ND_| 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP 1.90 1.59 1.36 AT45DB161D-TU-ND 16M Serial DataFlash, 2.7V*. 258 2.00 1.72 
AT49BV163D-70CU-ND | 16M (TMx16/2Mx8) BV Flash, 70nS*. 48-CBGA 237 184 1.58 AT45DB161D-TU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V*. 258 2.00 1.72 
AT49BV163D-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS*. 48-TSOP 1.90 1.59 1.36 AT45DB321D-SU-ND 32M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 3103) 251 ONS 
AT49BV163DT-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* . 48-CBGA 2.37 1.84 1.58 AT45DB642D-CNU-ND | 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* 6.99 553 4.88 
AT49BV163DT-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS*. 48-TSOP 1.90 159 1.36 AT45DB642D-TU-ND 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* 7.31 5.78 4.86 
AT49BV320CT-70CU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* .... 47-CBGA 4.05 3.24 2.52 
AT49BV320D-70TU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP 2.90 2.42 2.07 
AT49BV320DT-70TU-ND_| 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP 2.90 2.42 2.07 fer ein es SDRAM — fol Compliant 
AT49BV322DT-70CU-ND_| 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS*. 48-CBGA 3.44 2.68 2.29 
a ra ISS! Digi-Key Price Each 
F Pe eagle Wcitaae Voltage (2-0 to.2-0¥) Part No. Part No. Description Pky, 125100 
1842816100C1-7TL | 706-1016-ND | 143MHz, 16Mb (512Kx16) SDRAI .50-TSOPI] 3.15 1.95 1.72 
AT29LV256-15TC-ND _| 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .. 28-TSOP 3.93 2.99 2.62 1842516160B-7BL_ | 706-1017-ND | 143MHy, sean OMS G CORAM BAFBGA 1238 897 7.98 
AT29LV512-12JU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* -32-PLCC 2.52 1.95 1.67 1$42S16160B-7TL 706-1018-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM...........54-TSOPIL 14.85 8.78 7.79 
AT29LV512-12TU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* 32-TSOP 2.52 1.95 1.67 1$42S16160B-7TLITR | 706-1052-1-ND | 143MHz, 256Mb (4x16) SDRAM .54-TSOPII 12.40 8.99 7.99 
AT29LV512-15JU-ND___| 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* -32-PLCC 2.52 1.95 1.67 1$42S16160B-7TLITR | 706-1052-2-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM...........54-TSOPII 10537.88/1,500 
AT29LVO10A-12JC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS -32-PLCC 2.52 2.13 1.86 1$42S16400D-7TL | 706-1019-ND | 143MHz, 64Mb (1Mx16) SDRAM. “54-TSOPI 4.81 3.07 2.80 
AT29LVO10A-12JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS .32-PLCC 2.80 2.37 2.07 1$42S16800D-7TL | 706-1020-ND | 143MHz, 128Mb (2Mx16) SDRAM...........54-TSOPII 10.73 6.34 5.63 
AT29LVO10A-12TU-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS*. 32-TSOP 2.80 217 1.86 1$42S32160A-75BL | 706-1061-ND | 133MHz, 512Mb (4Mx32) SDRAM .90-BGA 25.00 1875 17.50 
AT29LVO10A-15JC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-PLCC 280 2417 1.86 1$42S32160A-75BLI | 706-1062-ND | 133MHz, 512Mb (4Mx32) SDRAM 90-BGA 29.25 22.50 21.00 
AT29LV010A-15JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .32-PLCC 2.80 247 1.86 1$42832400D-7BL 706-1022-ND__| 143MHz, 128Mb (1Mx32) SDRAM 90-FBGA 11.39 8.07 7.43 
AT29LVO10A-15TC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-TSOP 2.80 217 1.86 1$42S32400D-7TL ‘| 706-1023-ND | 143MHz, 128Mb (1Mx32) SDRAM..........86-TSOPI| 13.04 7.71 6.84 
AT29LV010A-15TI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-TSOP 2.80 2.17 1.86 et ENED aM 2sehtb er ony AOA 1680 Be ae 
% | i z ~ i me IX. 00> K h jh 
Ras DASA Weean Soe ce maths: pe 1842881600D-7TL | 706-1026-ND | 143MHz, 128Mb (4Mx8) SDRAM..........54-TSOPI| 11.85 7.31 6.44 
AT291V020-10TI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS 3-1S0P 372 285 247 1$42883200B-7TL 706-1027-ND | 143MHz, 256Mb (8Mx8) SDRAM. .54-TSOPIL 11.25 8.15 7.25 
AT29LV020-20TC-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 4.09 3.11 2.73 
AT29LV020-20TI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP_ 4.09 3.13 2.71 
AT2OLVO40A-15JU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS*. ‘B2PLCC 5.22 4.06 3.48 Inrccaaren Sica SauuTo SERIAL EEPROM — Rods Compliant 
AT29LVO40A-15TU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS*. 32-TSOP 5.22 4.06 3.48 reel Digi-Key PIES ERTIES 
AT29LVO40A-20TC-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 5.22 4.06 3.48 Barina muuch Description Pkg Fe carn 
AT29LVO40A-20TI-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 5.22 3.99 3.48 TSOACGDEDEIE FORICGTERNI 2s CESee Nias Sve EFC : ear 
Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) 1S24C02B-2ZLI 706-1002-5-ND | 2kb (256x8) 2-Wire Serial EEPROM. 65 «3226 
Single-Voltage Read and Write 1S24C04A-2GLI 706-1003-5-ND | 4Kb (512x8) 2-Wire Serial EEPROM. 69 34.28 
AT29C512-70JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 32-PLCC 2.34 1.96 1.68 1$24C08A-2GLI 706-1004-5-ND | 8Kb (1Kx8) 2-Wire Serial EEPRO! 72 36.30 
AT29C512-70TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 32-TSOP 2.34 196 1.68 1S24C16A-2GLI 706-1006-5-ND | 16Kb (2Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 80 .40__—.34 
AT29C512-90JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS .32-PLCC 2.34 1.96 1.68 1$24032A-2GLI 706-1007-5-ND |) 32Kb (4Kx8) 2-Wire Serial EEPROM “SOIC = 904538 
AT29C512-90TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS 32-TSOP_ 2.34 1.96 1.68 1S24C64A-2GLI 706-1008-5-ND | 64Kb (8Kx8) 2-Wire Serial EEPROM “SOIC 1.04 58 49 
AT29CO10A-70JU-NDp | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-PLCC 2.60 2.17 1.86 Reine eae ib (1588) SPL Seril EEPROM. eg ee 
AT29C010A-70TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-TSOP 2.60 217 1.86 ispsc02-9GK 706-1010-5-ND | 2kb (256x8) SPI Serial EEPROM fears 
AT29C010A-90JU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* .32-PLCC 260 2417 1.86 l : 2 : 
AT29CO10A-90TU-ND __| 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-TSOP 2.60 2.17 1.86 Seat Cope ieee A TGa) abl Se EEPROM tO Se ae 
AT29C020-12JC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS “32-PLCC 3.72 289 2.47 1$25C16-2CLI 706-1013-5-ND | 16Kb (2kx8) SPI Serial EEPROM. ‘0 04538 
AT29C020-12TC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 3.31 2.84 2.47 1S25C32A-2GLI 706-1014-5-ND | 32Kb (4Kx8) SPI Serial EEPROM . 1.01 IESuedG 
AT29C020-12TI-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 3.72 2.89 2.47 1S25C64A-2GLI 706-1015-5-ND | 64Kb (8Kx8) SPI Serial EEPROM . 1.48 80 86.70 
AT29C020-70JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-PLCC 3.46 2.89 2.48 1S93C46D-2GRLI 706-1050-5-ND | 1Kb (128x8), Serial EEPROM 653226 
AT29C020-70TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-TSOP 346 289 2.48 IS93C66A-2GRLI 706-1051-5-ND | 4Kb (512x8), Serial EEPROM 80 40 34 
AT29C020-90JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* .32-PLCC 3.46 289 2.47 
AT29C020-90TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-TSOP_ 3.46 2.89 2.47 
AT29C040A-90JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* “32-PLCC 4.86 4.06 3.48 
AT29C040A-90TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* 32-TSOP 4.86 4.06 3.48 Uncen Siucon SauuTON, In 
AT29C040A-12JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* . .32-PLCC 4.86 4.06 3.48 ISS Digi-Key Price Each 
AT29C040A-12TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* . 32-TSOP 4.86 4.06 3.48 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AT29C040A-15JI-ND 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS 32-PLCC 4.62 3.99 3.48 1861C1024AL-12JL1 | 706-1028-ND | 1Mb (128x8) High Speed Async. SRAM. 377 234 242 
AT49F512-70VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 70n 32-VSOP 4.73 3.65 3.15 1S61C1024AL-12KLI | 706-1029-ND | 1Mb (128x8) High Speed Async. SRAM 3.77 234 2.12 
AT49F512-90VC-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90n 32-VSOP 2.04 1.57 1.37 IS61C256AL-12JLI | 706-1030-ND | 256Kb (32Kx8) High Speed Async. SRAM... 221 131 1.16 
ATA9F512-90VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90n 32-VSOP 3.98 3.05 2.65 IS61C256AL-12TLI | 706-1031-ND | 256Kb (32Kx8) High Speed Async. SRAM..28-TSOP 2.21 1.31 1.16 
AT49F001-55VC-ND 4M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 32-VSOP 5.93 4.65 4.20 IS61C5128AS-25TLI | 706-1059-ND | 4Mb (512Kx8) High Speed Async. 
AT49F001-55VI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 32-VSOP 6.36 4.95 4.48 SRAM -32-TSOPII_ 6.50 4.33 3.88 
ATASFOO1AN-SSTU-ND | 1M (128Kx8) 5 Flash, 55nS* 30-TSOP 150 1.20 90 IS61C5126AS-250LT | 706-1060-5-ND | 4Mib (512Kx8) HS Async. SRA\ -32-S0P 6.75 468 4.14 
AT49FOO1NT-55TC-ND " Cae Parametric Flash, No Reset, — .. 1S61C25616AS-25TLI | 706-1058-ND | 4Mb (32Kx16) High Speed Async. ee aey 
op Boot, 55n! ~ i 4 : t 8 B 
ATAQFOOQANT-SSVUND 24 (256K8) SV Fash, S5nS* 32-VSOP 1.68 1.34 1.01 IS1LVi2B16L-10BL OCD Ar TRIM Wane aI Asyne. tie WO 
AT49F002T-70VC-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS 32-VSOP 6.28 4.89 4.43 ISSILVIDBTEL-AOTL | TO6AOSS-ND | IM (128Kxi6) High Speed Asya : : : 
AT49FO02T-70VI-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS 32-VSOP 6.62 5.14 4.65 SRAM with 3.3V Supply : ais an ABs 
AT49F040A-70TU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70nS* . 32-TSOP 2.00 1.60 1.20 1S61LV25616AL-10BLI | 706-1034-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Async. 
AT49F040-70VC-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70n 32-VSOP 10.23 7.67 7.00 SRAM with 3.3V Supply 7.76 494 452 
AT49F040-70VI-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS... 32-VSOP 11.87 8.80 8.04 IS61LV2561GAL-10TL |706-1035-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Async. 
ATA9FOOBAT-12TC-ND 7 (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large SRAM with 3.3V Supply 6.86 4.57 4.10 
Sector Flash, Top Boot, 120nS. 15.16 11.25 9.85 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SID cs SiucoH Sowuniy, I, «SRAM (Continued) — RoHS Compliant winbond MEMORY — RoHs Compliant 


ISSI Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IS61LV256AL-10JLI | 706-1036-ND | 256Kb (32Kx8) Low Volt. Async. SRAM. 22 131 1.16 Flash Memory 

IS61LV256AL-10TLI | 706-1037-ND | 256Kb (32Kx8) Low Volt. Async. SRAM. 221 131 1.16 E ar 

IS61LV5128AL-10TLI |706-1038-ND _|4Mb (512Kx8) HS Asyno. SRAM... 688 476 421 HEE CUROENGH| SoMCok cor coor yon. Soe enon eee 


IS61LV6416L-10TL 706-1039-ND | 1Mb (64Kx16) High Speed Async. 


SRAM with 3.3V Supply... 3.68 2.48 2.08 NEW! Serial Flash NEW! 
IS61LV12B16L-10TLI-TR | 706-1053-1-ND |2Mb (128Kx16) High Speed Async. W25X10AVSNIG-ND | 1M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SPI....8-SOIG_ 1.08 71-62 
SRAM with 3.3V Supply.... 6.50 4.55 3.90 W25X20AVSNIG-ND | 2M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SP! 132 87 76 
IS61LV12816L-10TLI-TR | 706-1053-2-ND acre oa anda acer aan W25X40AVDAIZ-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SP....... 186 1.22 1.07 
.3V Supply... 00/1, W25X40AVSNIG-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SPI.... 1.59 1.04 91 
IS61WV3216BLL-12TLI | 706-1057-ND —512Kb (32Kx16) High Speed Async. W25X40AVSSIG-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SPI... 172 112 98 
SSSTWVGHIGLLAZTU (pee TM wails iS — ue an ia W25X40AVZPIG-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SP! ie) ila? 108 
5 -1040- x sync. ; ; ; ; W25X80AVDAIZ-ND | 8M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SPI 2riteentsBpe 21 
1S61WV10248BLL-10TLI | 706-1056-ND | 8Mb (1Mx8) HS Async. SRAM 17.22 12.71 11.69 W25X80AVSSIG-ND | 8M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SP! 194 1.27 1.11 


IS61WV102416BLL-10MLI | 706-1054-ND | 16Mb (1Mx16) HS Async. SRAM 
IS61WV102416BLL-10TLI | 706-1055-ND | 16Mb (1Mx16) HS Async. SRAM 
1$62C1024AL-35QL1 | 706-1041-ND | 1Mb (128Kx8) LP Async. SRAM . 
1S62C1024AL-35TLI | 706-1042-ND | 1Mb (128Kx8) LP Async. SRAM . 


24.70 18.53 17.29 W25X80AVZPIG-ND | 8M-Bit, 3.3V spiFlash® with 4Kb Sectors and Dual Output SPI..8-WSON 2.18 1.43 1.25 
24.00 18.00 16.80 


3.77 2.34 2.12 
3.77 2.34 2.12 


1S62C256AL-45ULI 706-1043-ND | 256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM 22st a6 

IS62LV256AL-45TLI 706-1044-ND | 256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM 221) Asie tel 6) 

1S62WV12816BLL-55TLI | 706-1045-ND | 2Mb (128Kx16) Ultra LP Async. SRAM 420 270 2.40 Digi-Key Price Each 

IS62WV1288BLL-55HLI | 706-1046-ND | 1Mb (128Kx8) Ultra LP Async. SRAM 3.00 1.85 1.63 Part No. Description 1 25 100 

IS62WV25616BLL-55TLI | 706-1047-ND | 4Mb (256Kx16) Ultra LP Async. SRAM 7.09 5.14 4.57 MLX10803KDC-ND | High Power LED Driver* 3.04 2.13 1.48 

IS62WV51216BLL-55TLI | 706-1048-ND | 8Mb (512Kx16) Ultra LP Async. SRAM....44-TSOPII 11.25 815 7.25 MLX75303EXD-ND | Optical Switch Sensor* NEW! 2.08 149 1.19 

IS63LV1024L-12JL_ | 706-1049-ND_—_ | 1Mb (128x8) High Speed Async. MLX75303EXE-ND | Optical Switch Sensor* NEW! 2.08 149 1.19 
SRAM 3.3V Revolutionary Pinout.............-. 32-SOJ 3.80 2.36 2.14 MLX90217LUA-ND _ | Hall Effect Geartooth Speed Senso 769 438 3.12 


MLX90247-ESF-DSA-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor 17.73 10.50 6.21 


a , MLX90248ESECT-ND | CMOS Omnipolar™ High Sensitivity Micropower 
Samisk DiskOnChip G4 — RoHs Compliant Hall Switch*.... 1.76 1.02 61 
MLX90248ESETR-ND| CMOS Omnipolar™ High Sensitivity Micropower 


Sandisk Digi-Key Price Each Hall Switch* dit 1179.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 MLX90308LDF-DA-ND | Programmable Sensor Interface 16-SOIC 32.24 19.05 11.29 
MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-1-ND | MDoc, G4, 1Gb .69-FBGA 12.50 DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 

MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-2-ND_ | MDoc, G4, 1Gb .69-FBGA —13300.00/1,000 Serial Interface Datasheet and Programming Manual 


(diskette), Software, and (5) 90308 Samples... — 164.82 _ _ 


= DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 
¢ . T™ r) Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
Samisk iNAND WLS Gene (diskette), Software and (5) 90314 Samples _— [ee0ga— ae 


Sandisk Digi-Key Price Each MLX90316EDCCT-ND| Triaxis Rotary Position Sensor* 13.08 8.13 5.69 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 MLX90316EDCTR-ND} Triaxis Rotary Position Sensor* 8031.58/2,600 
SDIN2C1-512M 585-1227-ND __| iNAND Flash 2.7V-3.6V, 512Mb. 69-FBGA 1259 11.96 MESS OREEGTEND| Rotary Position Sensor® .. de 52 aeeo 10.00 
SDIN2C2-16 585-1228-ND | iNAND Flash 2.7V-3.6V, 16 69-FBGA 9.63 9.16 MEDS IOKDUTRANG) Rotary Position Sensor* .. 8296,60/2,600 
SDIN2C2-26 585-1229-ND _| iNAND Flash 2.7V-3.6V, 2G 69-FBGA 17.50 16.63 MLX90316KDG-PPA-ND| Rotary Position Sensor* NEW! 14.09 8.75 6.13 


14.09 8.75 6.13 
“SOIC 13.52 840 5.88 
— 30.32 = = 
.16-TSSOP 24.97 15.51 10.86 
-16-TSSOP 23580.25/4,000 


MLX90316KDC-PPD-ND] Rotary Position Sensor* NEW!. 
MLX90316KDC-SPI-ND | Rotary Position Sensor* NEW! 


” 
‘ = . 4 EVB90316-DC-ND Evaluation Board for MLX90316-DC. 
Samisk DiskOnChip H3 — RoHs Compliant MLX90316EGOCT-ND| Triaxis Rotary Position Sensor* 
MLX90316EGOTR-ND| Triaxis Rotary Position Sensor* 


Sandisk Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 EVB90316-GO-ND | Evaluation Board for MLX90316-GO. — 220 
“DIG-X- i 4 7 PTC-04-90316-ND Programmer for Hall Effect 90316 — 1695.87 — _ 

Heating i eas at Late Mor, + eae jee Pe MLX90333KDC-ND _ | 3D-Joystick Position Sensor..... 14.23 884 6.19 

SDED7-256M-N9T 595-1211-2-ND | MDoc. H3, 2Gb 145-FBGA 15561.00/1,500 MLX90614ESF-AAA-ND | SV, Single Zone Infrared Thermometer* . 25.42 15.04 8.90 


MLX90614ESF-BAA-ND | 3V, Single Zone Infrared Thermometer* 25.42 15.04 8.90 
MLX90614ESF-DAA-ND | 3V, Medical Accuracy, Single Zone Infrared Thermometer 29.07 17.21 10.18 


” 
] EVB90614-ND Evaluation Board for MLX90614 Infrared Thermometer Module, 
Samisk EVALUATION BOARDS AND ADAPTERS USB Cable, Software, and (4) 96014 Samples*..... _— (21800) 


Sandisk Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. al 

BGA7X10-ZIF-ADPT 585-1002-ND _| Adapter for BGA 7x10 — 91.00 MICROELECTRONICS MEMORY — RoHs Compliant 
= Sharp Digi-Key Price Each 

winbond WinPot™ DIGITAL POTENTIOMETER Part No. Part No. Description Pkg. 1 «25 ~—-100 

F640SPHTPTLZ8 425-1878-ND | 64M Symmetrical Block Flash, 

Digi-Key Price Each 3.3V, 120NS ..... 8.66 7.68 6.93 

Part No. Description 1 25 100 F800BJHEPBTLT9 425-1879-ND | 8M Bottom Boot Block Flash, 

WMS7130010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KO.... 257 2149 1.88 , 5.81 5.15 4.65 

WMS7130010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KO 257 219 1.88 F800BJHEPTTLT6 425-1880-ND_| 8M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS.. 5.81 5.15 4.65 

WMS7130010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ 257 219 1.88 LHFOOL28 425-1885-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS 3.00 263 2.25 


3.00 263 2.25 


WMS7130050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ.... 257 219 1.88 LHFOOL29 425-1886-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS. 


WMS7130050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ........ 2.57 219 1.88 LHFOOL30 425-1887-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS... 3.90 3.42 2.93 
WMS7130050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ... 2.57 219 1.88 LHFOOL31 425-1888-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS.. 3.90 342 2.93 
WMS7130100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KQ ip 2.57 219 1.88 LH28F160BJHE-TTL90 | 425-1824-ND_| 16M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS 17.81 15.79 14.25 
WMS7130100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KN....8-SOIC 2.57 2.19 1.88 LHFOOL12 425-1881-ND | 32M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS... Gie7 VSI55er5102 


WMS7131010M-ND J Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ...8-MSOP 2.57 2.19 1.88 LHFOOL13 425-1882-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS. 6:27) 15559 15.02: 


WMS7131010P-ND__| Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ........8-Dip 2.57 2.19 1.88 LHFOOL14 425-1883-ND | 32M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS B27) 15:55) (5.02 
WMS7131010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ.....8-SOIC 2.57 2.19 1.88 LHFOOL15 425-1884-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 3V, 7 i227" 15155) 15102 
WMS7131050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ 257 219 1.88 F640BFHEPBTL70A 425-1874-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 

WMS7131100M-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KQ... 257 2.19 1.88 3.3V, 70nS ae 13.30 11.78 10.64 
WMS7170010M-ND Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K 257 249 1.88 FO40BFHEPTTLHFA | 425-1876-ND | 64M Top Boot Block Flash, 3.3V, 70nS 1050 930 840 


WMS7170010P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K... 
WMS7170050P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50KQ... 
WMS7170050S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K 
WMS7170100P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 
WMS7170100S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 
WMS7171010M-ND_| Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K! 


257 219 1.88 F640BFHEPTTL70A | 425-1877-ND | 64M Top Boot Block Flash, 3.3V, 70nS....... 13.30 11.78 10.64 
257 219 1.10 FI28BFHTPBTL75A —_| 425-1869-ND | 128M Bottom Boot Block Flash, 
257 219 1.88 ; : 2 
257 219 1.88 FI28BFHTPTTL75A _| 425-1870-ND_| 128M Top Boot Block Flash, 3.3V, 75nS.... 
257 219 1.88 
2.57 219 1.88 


21.88 17.25 16.63 
21.88 17.25 16.63 


WMS7171010P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K 257 219 1.88 SMALL WLAN set 
WMS7171050P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K! 257 2.19 1.88 A MICROELECTRONICS IC/A: 
WMS7171050S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K 257 2.19 1.88 SHARP-. “sii tinencas RoHS Compliant 
WMS7171100S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 2.57 219 1.88 
WMS7201050P-ND | Digital Potentiometer, 1-Channel, 256 Tap, 50KO 4.03 3.42 2.93 Sharp Digi-Key Price Each 
WMS7202010P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 10K‘ 5.84 496 4.25 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
oot aoe See Se oe ap, anes ou fe Ae IR3E3076 425-2714-1-ND| GSIC for LQ03807DB03 TFT Display NEW!.. 777 583 4.54 
: igital Fotentiomeler, €-nannel, ap, ; : . IR3E3076 425-2714-2-ND| GSIC for LQ038Q7DB03 TFT Display NEWY.......— 9065.00/2,500 
WMS7204050P-ND_| Digital Potentiometer, 4-Channel, 256 Tap, 50KQ .. 914 7.76 6.65 IR3E3126 425-2492-1-ND | Generates Gamma Correction Reference Voltage 
for TFT LCD Color Monitors... 777 5.83 4.54 
= IR3E3126 425-2492-2-ND| Generates Gamma Correction Reference Voltage 
nhond 1/0 CONTROLLERS for TFT LCD Color Monitors... 9065.00/2,500 
= = IR3E3146 425-2493-1-ND | Generates Gamma Correction Reference Voltage 
Digi-Key re Price Each for TFT LCD Color Monitors... 20-OFN 7.77 5.83 4.54 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 LZ9FC23 425-2496-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module 648 479 4.04 
87363F2-D-ND LPC Superl/O, with MIDI and Game Ports, Extended LZ9FD534 425-2495-1-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module 5.76 5.04 4.04 
Wake-Up and Protection 28-PQFP 4.85 3.69 2.82 LZ9FD534 425-2495-2-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module 9115.00/2,500 
97338F1/C1-ND ACPI 1.0 and PC98/99 Sup O0-POFP 7.18 5.68 4.55 * RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1161 


Panasonic. Voltage Detectors 


Highly Reliable, Easy-to-Use CMOS LSI is for Voltage Detection 


The MN1380 Series is a series of devices with functions for: 

* Monitoring the power supply voltage supplied to microcomputers and 
to LSI systems 

¢ Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 
power supply is turned ON 


¢ Preventing runaway in systems when the power supply voltage 
fluctuates. Recently, there has been an increase in the number of 
battery-driven products such as cordless telephones, notebook-type 
personal computers, etc. In these products, highly accurate monitoring 
of the power supply voltage is an important point in terms of system 


operation and data backup. While maintaining the voltage detection 
precision of similar voltage detection devices so far, the MN1380 Series 
of devices consumes 1/10 the current. In addition, users can choose 
from one of three output formats: CMOS output, N-channel open drain 
and inverted CMOS output. 


Mini-Type — TO-236/SC-59A Detection 
1 Voltage at 
oF Drain Supply Reset Time RoHS Compliant 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Min. | Max. | tOH tOL | Part No. Part No. 1 10 100 
TO-92 
2.0 212. 3.0 250 | = MN1381SC-ND 1.02 848 67.87 
CMOS 2.6 29 3.0 115 |= MN1381SJ-ND 1.02 848 67.87 
item Symbol Rating Unit 3.8 44 2.0 15 |= MN1381SQ-ND 1.02 848 67.87 
Drain Supply Voltage VDD 7.0 Vv head 30 | 33 | 40 | 35 | — MN13814SL-ND 1.02 848 67.87 
Curput voltage x Se vEb ets ~ 20 | 22 | 230 | 3.0 | MN13812-C-ND 1.02 8.48 67.87 
Operating Ambient Temperature Tet S20 sO ie cmos | 22 | 24 | 230 | 30 | mntgste-e-np | — 102 848 67.87 
Storage Temperature Tstg 755 ~ 125 °C Inverted 24 | 26 | 100 | 3.0 | MN13812-G-ND | — 1.02 848 67.87 
Detection Voltage Hysteresis Max AVD 300 mV 3.8 41 30 3.0 | MN13812-Q-ND = 1.02 848 67.87 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time Cut Tape Tape and Box 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Type Minimum | Maximum 10H tOL Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 
TO-92 - RoHS Compliant 
2.0 2.2 3.0 250.0 MN1381SCUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SCUTB-ND 394.00/M 
2.2 24 3.0 250.0 MN1381SEUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SEUTB-ND 394.00/M 
2.6 2.9 3.0 115.0 MN1381SJUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SJUTB-ND 394.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 MN1381SLUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SLUTB-ND 394.00/M 
3.8 44 2.0 15.0 MN1381SQUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SQUTB-ND 394.00/M 
42 45 2.0 15.0 MN1381SSUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SSUTB-ND 394.00/M 
46 49 4.0 15.0 MN1381SUUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SUUTB-ND 394.00/M 
2.2 24 25 160.0 MN13811SEUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SEUTB-ND 394.00/M 
N-Channel 3.0 3.3 2.0 15.0 MN13811SLUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SLUTB-ND 394.00/M 
Open Drain 3.8 44 4.0 35.0 MN13811SQUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SQUTB-ND 394.00/M 
4.2 45 40 35.0 MN13811SSUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SSUTB-ND 394.00/M 
CMOS 24 2.6 100.0 3.0 MN13812SGUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13812SGUTB-ND 394.00/M 
Inverted 2.6 29 100.0 3.0 MN13812SJUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13812SJUTB-ND 394.00/M 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time RoHS Compliant Cut Tape RoHS Compliant Tape and Reel 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Minimum | Maximum tOH tOL Part No. Part No. i 10 100 Part No. Part No. 3,000 
Mini-Type 
2.0 2.2 3.0 250.0 | — MN1382SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SCPTR-ND 441.00/M 
241 2.3 3.0 250.0 | — MN1382SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 3.0 250.0 | — MN1382SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 |= MN1382SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 25 3.0 250.0 | — MN1382SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 |— MN1382SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 3.0 115.0 |= MN1382SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SGPTR-ND 441.00/M 
25 2.7 3.0 115.0 |= MN1382SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 29 3.0 115.0 |= MN1382SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SJPTR-ND 441.00/M 
2.8 34 3.0 115.0 |= MN1382SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 _ MN1382SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 2.0 15.0 MN1382MPCT-ND MN1382SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382MPTR-ND MN1382SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 2.0 15.0 MN1382NPCT-ND MN1382SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382NPTR-ND MN1382SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 4.0 15.0 _ MN1382SPPCT-ND NEW! 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SPPTR-ND NEW! 441.00/M 
3.8 44 2.0 15.0 _— MN1382SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SQPTR-ND 441.00/M 
40 43 2.0 15.0 _ MN1382SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SRPTR-ND 441.00/M 
42 45 2.0 15.0 _ MN1382SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 2.0 15.0 MN1382TPCT-ND MN1382STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382STPTR-ND 441.00/M 
46 49 — - -& MIN1382SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN1382SUPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 25 160.0 | MN13821CPCT-ND MN13821SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821CPTR-ND MN13821SCPTR-ND 441.00/M 
24 2.3 25 160.0 | — MN13821SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 25 160.0 | — MN13821SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 25 25 160.0 | — MN13821SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SFPTR-ND 441.00/M 
24 26 3.0 100.0 | — MN13821SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SGPTR-ND 441.00/M 
25 27 3.0 100.0 | — MN13821SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SHPTR-ND 441.00/M 
26 29 3.0 100.0 | — MN13821SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SJPTR-ND 441.00/M 
N-Channel 28 3.4 3.0 100.0 | — MN13821SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SKPTR-ND 441.00/M 
Open Drain 3.0 3.3 4.0 35.0 MN13821LPCT-ND MN13821SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821LPTR-ND MN13821SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 4.0 35.0 = MN13821SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | = MN13821SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 40 35.0 MN13821NPCT-ND MN13821SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821NPTR-ND | MN13821SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 4.0 35.0 MN13821PPCT-ND MN13821SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | = MN13821SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 44 4.0 35.0 = MN13821SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 4.3 4.0 35.0 = MN13821SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SRPTR-ND 441.00/M 
42 45 4.0 35.0 = MN13821SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | = MN13821SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 4.0 35.0 = MN13821STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821STPTR-ND 441.00/M 
46 49 _ - MN13821UPCT-ND MN13821SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13821SUPTR-ND 441.00/M 
24 23 230.0 3.0 MN13822DPCT-ND MN13822SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822DPTR-ND MN13822SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 230.0 3.0 MN13822EPCT-ND MN13822SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | = MN13822SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 25 230.0 3.0 MN13822FPCT-ND MN13822SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822FPTR-ND MN13822SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 100.0 3.0 MN13822GPCT-ND MN13822SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822GPTR-ND MN13822SGPTR-ND 441.00/M 
25 27 100.0 3.0 MN13822HPCT-ND MN13822SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822HPTR-ND | MN13822SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 29 100.0 3.0 MN13822JPCT-ND MN13822SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822JPTR-ND MN13822SJPTR-ND 441.00/M 
2.8 3.4 100.0 3.0 MN13822KPCT-ND MN13822SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13822SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 30.0 3.0 MN13822LPCT-ND MN13822SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13822SLPTR-ND 441.00/M 
Inverted 3.2 3.5 30.0 3.0 MN13822MPCT-ND | MN13822SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822MPTR-ND | MN13822SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 30.0 3.0 MN13822NPCT-ND MN13822SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822NPTR-ND | MN13822SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 39 30.0 3.0 | MN13822PPCT-ND | MN13822SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822PPTR-ND | MIN13822SPPTR-ND 441.00/M 
38 4A 30.0 3.0 | MIN13822QPCT-ND | MIN13822SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822QPTR-ND | MN13822SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 30.0 3.0 | MN13822RPCT-ND | MN13822SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822RPTR-ND | MIN13822SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 45 30.0 3.0 MN13822SPCT-ND MN13822SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13822SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 30.0 3.0 MN13822TPCT-ND MN13822STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822TPTR-ND MN13822STPTR-ND 441.00/M 
46 49 = _ MN13822UPCT-ND MN13822SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | — MN13822SUPTR-ND 441.00/M 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


[TOKO Dielectric Filters 


Applications: « Cellular - AMPS/TDMA/CDMA ° RF Data * Cordless Phone * ISM * Pager *SMR *GPS ° Ardis 


Type 4DFA Dim inmm Temperature Range: -25°C ~ 85°C 

Center Cut Tape Tape & Reel 

Freq. | Bandwidth LL Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 

MHz | (fo + MHz) | (dB max.) dB min. @MHz_ {Part No. i 10 100 | Part No. 500 1,000 | Part No. 
Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 

902.5 412.5 2.5 18 (fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00 | 4DFA-902E-10 

947.5 412.5 25: 18 (fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00 | 4DFA-947E-10 

904.0 +1.0 3.8 21,30 (fo +21.5, +44) |TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00 | 4DFA-904A-10 

926.5 +1.0 3.8 21,30 (fo -21.5, -44) |TKS2605CT-ND 12.48 98.80 722.80] — _ — | 4DFA-926A-11 
Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 

860.5 +10.0 2.5 15,35(fo +35,80) |TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00) TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00 | 4DFB-860D-10 


Low Dropout Voltage Regulators 
Series TK112xxC/TK113xxCM 


Specifications: 

TK112xxC * Peak output current is 480mA (10% down point) * Built-in on/off control (0.1A max. standby 
current) High On » Supply Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 
6mV »* Maximum Output Current: 480mA »* Quiescent Current: 65uA 


TK113xxC * Active Low (Reference: Vin) On/Off Control * Output Current: 300mA (peak 480mA) * Supply 
Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 6.0mV * Maximum Output 
Current: 480mA * Quiescent Current: 1.8mA 


Description: 

The TK112xxC is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 
saturation voltage output type with very little quiescent current (65UA). The PNP power transistor is built-in. 
The I/O voltage difference is 0.17V (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the 
low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered 
equipment. The on/off function is built into the IC. The over current sensor circuit and the reverse-bias 
protection circuit are built-in. It is a very rugged design because the ESD protection is high. Therefore, the 
TK112xxC can be used with confidence. 

The TK113xxCM series of low dropout (LDO) voltage regulators are designed for use in battery powered 
equipment, portable communication devices or RF modules requiring a thermal enhanced SOT23L-6 
package. The maximum continuous current power rating is 380mA. 
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Series TK111xxC/TK717xx 


Specifications: 

TK111xxC * Peak output current is 320mA (0.3V down point) ¢ Built-in on/off control (0.1A )max. standby 
current) High on * Supply Voltage: -0.4V ~ 16V » Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 
5mV * Maximum Output Current: 320mA * Quiescent Current: 1.0mA * Lead free TK717xx ¢ Built-in PNP 
power transistor. Very small Dropout Voltage (Vdrop=163mV at lout=200mA) * Supply Voltage: -0.4V ~ 
16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C *Line Regulation: 5mV * Maximum Output Current: 370mA 
* Quiescent Current: 72uA 


Description: 

The TK111xxC is an integrated circuit of the silicon monolithic bipolar structure, and the regulator of low 
saturation output type with very little quiescent current (63yA). The PNP power transistor is built-in. The I/O 
voltage difference when the current of 200mA (typical) is supplied to the system is 0.2V. The voltage source 
can be effectively used therefore, it is the best for the battery use set. The on/off function is built into the IC. 
The current in standing-by mode becomes slight (pA level). 1.5V)) ~ 10.0V is arranged to the output voltage 
in 0.1V step. The output voltage is trimmed in high accuracy. 


The TK717xx is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 
saturation voltage output type with very little quiescent current. The PNP power transistor is built-in. The 
/O voltage difference is 163mV (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the 
low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered 
equipment. The on/off function is built into the IC. The current during standby mode becomes very small (pA 
level). In addition, the output short-circuit function works at off times. It is a unique characteristic by which 
the residual charge of the output side capacitor is rapidly discharged. 


3 
Lo 


Series 
TK717xx 


1. Vin 

2. Gnd 

3. On/Off 
4. Np (Vref) 
5. Vout 


Series 
TK111xxC 


1. On/Off 
2. Gnd 

3. Np (Vref) 
4, Vout 

5. Vin 


Output Cut Tape Tape & Reel Output Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(V) Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,300 Part No. (V) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. 
28 TKS11228CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11228TR-ND 675.00/M | TK11228CMCL-G 25 TKS11125CT-ND 1.38 1.16 1.06 | TKS11125TR-ND 540.00/M | TK11125CSCL-G 
3.0 TKS11230CT-ND 1.72 144 1.32 | TKS11230TR-ND 675.00/M | TK11230CMCL-G 3.0 TKS11130CT-ND 146 1.23 1.13 | TKS11130TR-ND 540.00/M | TK11130CSCL-G 
3.3 TKS11233CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11233TR-ND 675.00/M | TK11233CMCL-G 3.3 TKS11133CT-ND 146 1.23) = 1.13 | TKS11133TR-ND 540.00/M | TK11133CSCL-G 
5.0 TKS11250CT-ND 1.72 144 1.32 | TKS11250TR-ND 675.00/M | TK11250CMCL-G 5.0 TKS11150CT-ND 1.38 1.16 1.06 | TKS11150TR-ND 540.00/M | TK11150CSCL-G 
3.0 TKS11330CT-ND 249 2.08 1.91 | TKS11330TR-ND 975.00/M | TK11330CMCL-G 28 TKS71728CT-ND 145 1.22 = 1.12 | TKS71728TR-ND 570.00/M | TK71728SCL-G 
3.3 TKS11333CT-ND 249 2.08 1.91 | TKS11333TR-ND 975.00/M | TK11333CMCL-G 3.0 TKS71730CT-ND 153 1.28 = 1.17 | TKS71730TR-ND 570.00/M | TK71730SCL-G 
5.0 TKS11350CT-ND 249° 2.08 1.91 | TKS11350TR-ND 975.00/M | TK11350CMCL-G 3.3 TKS71733CT-ND 153 1.28 = 1.17 | TKS71733TR-ND 570.00/M | TK71733SCL-G 
Series TK715xxA 
Specifications: 
* Reverse bias voltage protection * Wide operating voltage range: 1.8V ~ 18V * Supply Voltage: -0.4V ~ 19V 


* Temperature Range: -30°C ~ 80°C ¢Line regulation: 3mV * Output Current: 155mA_ * Quiescent Current: 
300pA 


Description: 


TK715xxA is a low drop out regulator with very few quiescent currents (25y/A). An internal PNP pass transistor 
is applied to achieve a low dropout voltage of 105mV (typical) at 50mA load current. Because the output current 
100mA (typical) can be supplied to the system at the I/O voltage difference, 0.2V time, the voltage source 
can be effectively used. Therefore, it is the best for the battery use set. The output voltage is trimmed in high 
accuracy. The over current sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. 


Output Cut Tape 
Voltage Digi-Key Price Each Toko 
(V) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.0 TKS71530CT-ND 1.19 1.00 91 TK71530ASCL-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Samisk’ idiskonchip 


uSSD™ 5000 


The uSSD 5000 solid state drive takes the benefits of flash to new markets with 


— a fi :. A a : low-capacity storage requirements, most notably the low cost PC (LCPC). Rugged 
iDiskOnChip (iDOC) delivers extremely fast and easy integration, along with 4 shes . . 5 
high performance and reliability. It offers built-in block device emulation without See eee come one ian coer te. nee oe a ae 
any software drivers. It can be used in any system with an IDE bus and with any to 24MB/sec with sin ieiover call (SLC) technolo P Pp 
operating system. iDiskOnChip continues the tradition with built-in error detection . j ng ‘ gy. 
and correction code that corrects data errors on-the-fly. Specifications: Operating Temperature: 0°C ~ 70°C Mechanical Specifications: * Standard: 26.65mm x 37.80mm x 10.60mm * Low 
Profile: 26.65mm x 37.80mm x 6.88mm 
IDE Digi-Key Price | SanDisk — - 
Capacity| Connector Alignment Part No. Each | Part No. . : 3 Digi-Key Price Each 
40-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1056-ND 16.38 | MD1160-D32 CETL) eonfiguiation Earuno! i 2 
40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1168-ND@ 13.58 | MD1160-D32-P 1GB Standard SDUS5AB-001G-ND 37.67 35.80 
32MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1179-ND@ 13.58 | MD1170-D32-P Low Profile SDUSSEB-001G-ND 37.67 35.80 
44-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1081-ND 16.10 | MD1171-D32 Standard SDUS5AB-002G-ND 62.71 59.58 
44-Pin | Horizontal, Right Oriented | 585-1184-ND@ 13.30 | MD1171-D32-P 2GB Low Profile SDUS5EB-002G-ND 62.71 59.58 
40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1059-ND 17.92 | MD1160-D64 
64MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1076-ND 17.92 | MD1170-D64 
40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1180-ND® 15.26 | MD1170-D64-P 
40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1181-ND® 17.65 | MD1170-D128-P Memory Cards 
128MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1170-ND@ 17.65 | MD1160-D128-P 
44-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1175-ND@ 17.64 | MD1161-D128-P. Standard U ltra ll and Extreme lll sp™ 
192MB 40-Pin Vertical 585-1037-ND 51.48 | MD1150-D192 i 
40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1055-ND. 34.86 | MD1160-D256 These SD (Secure Digital) cards are the leading solution for portable digital devices that require high 
256MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1171-ND® 21.66 | MD1160-D256-P capacity flash memory in a small form factor. Many consumer electronic companies have designed SD cards 
44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1176-ND® 21.28 | MD1161-D256-P to meet market demands for sleeker, smaller devices. 
ious ee hoes ree Sag Eee ae mae oe pete The Ultra II SD card is fast and has minimum write and read speeds of 10/9MB/sec. This card is best suited 
-Pin jorizontal, Left Oriente ~ - F a A " A 
44-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1083-ND 5810 | MD1171-D512 for host devices that can benefit from a quicker data transfer rate. 
768MB 40-Pin Vertical 585-1043-ND 84.84 | MD1150-D768 The Extreme Ill SD card is one of SanDisks fastest performing SD cards. It has minimum write and read speeds 
1.5GB 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1061-ND 748.30 | MD1161-D1536 of 20 MB/sec. This incredibly fast card targets applications where performance is the key feature requirement. 
RoHS Compliant Memory Digi-Key Price Each SanDisk 
Size Part No. a 25 Part No. 
. Standard SD Cards 
IDE/SATA/SCSI Fast Flash Disks 512MB 585-1224-ND 9.31 8.85 | SDSDJ-512-J 
. . . 7 . 1GB 585-1225-ND 9.31 8.85 | SDSDJ-1024-J 
Fast Flash Disk (FFD) products provide rugged, high-performance and highly reliable 2GB 585-1226-ND 13.99 13.29 SDSDu-2048-J 
data storage. They withstand extreme temperatures, shocks and vibrations, even in 
harsh conditions, without compromising on data integrity. FFD solid-state flash drives Ultra Il SD Card 
area drop-in replacement for IDE, SATA and SCs mechanical disks, eliminating 2GB 585-1230-ND 18.65 17.72 SDSDH-2048-J 
seek time, latency and potential failures inherent in conventional rotating disks. FFD Extreme Ill SD Card 
are available in commercial, enhanced and extended operating temperatures. 
2GB 585-1231-ND 32.63 31.01 SDSDX3-2048-J 
Digi-Key Price SanDisk 
Series Capacity | Part No. Each Part No. microSD™ 
1GB 585-1013-ND 977.70 FFD-25-UATA-1024-A 
1GB 585-1206-ND@ 848.13 SDACA-001G-000000 The SanDisk microSD card is a quarter of the size of an SD card and is the newest standard of the SD 
2GB 585-1207-ND® 881.91 SDACA-002G-000000 Memory Card family. The compact size microSD card is becoming a key form factor for ultra-thin consumer 
2.5” ULTRA ATA 4GB 585-1208-ND® 954.63 SDACA-004G-000000 electronic devices. The microSD card provides all the same functions as the full size SD card. 
8GB 585-1018-ND 1278.42 FFD-25-UATA-8192-A 
8GB 585-1209-ND@ 1101.09 SDACA-008G-000000 Memory Digi-Key Price Each SanDisk 
12GB 585-1014-ND 3105.55 FFD-25-UATA-12288-B Size Part No. il 25 Part No. 
1GB 585-1007-ND 978.57 FFD-25-SATA-1-A 256MB 585-1219-ND 11.89 11.30 | SDSDQ-256-J 
2GB 585-1010-ND 1018.63 FFD-25-SATA-2-A 512MB 585-1220-ND 17.82 16.94 | SDSDQ-512-J 
4GB 585-1011-ND 1086.01 FFD-25-SATA-4-A 1GB 585-1221-ND 14.06 13.36 | SDSDQ-1024-J 
4GB 585-1204-ND@ 951.28 SDSCA-004G-000000 2GB 585-1222-ND 18.72 17.79 | SDSDQ-2048-J 
2.5” SERIAL ATA 8GB 585-1012-ND 1278.42 FFD-25-SATA-8-A 
8GB 585-1205-ND@ 1087.98 SDSCA-008G-000000 CompactFlash® 
12GB 585-1008-ND 3105.55 FFD-25-SATA-12-B 
16GB 585-1009-ND 3424.75 FFD-25-SATA-16-B The size of a matchbook and weighing just half an ounce, SanDisk’s CompactFlash memory cards 
16GB 585-1203-ND® 1623.93 SDSCA-016G-000000 deliver high capacity flash memory in a small form factor. While conforming to the CompactFlash storage 
IDE 4000 2.5” 3.5GB 585-1026-ND 225.06 IDE-4K-25-3584 specifications, SanDisk CompactFlash cards maximize the functionality of today’s portable digital devices. 
ULTRA320 SCSI 4GB 585-1019-ND 2282.83 FFD35-U3S-4-T-P80 The CompactFlash 5000 Industrial Grade Memory Card achieves an outstanding sustained read and 
4GB 585-1210-ND@ 2072.14 SD8NA-004G-000000 write performance rate up to 30MB/sec. With support for Ultra DMA 4 technology, it enables high data 
@ RoHS Compliant transfer rates and includes performance boosters and on-the-fly error detection. 
Memory Digi-Key Price Each SanDisk 
u DiskOnChip Size Part No. 1 25 _| PartNo. 
CompactFlash Memory Cards 
uDOC merges SanDisk’s expertise in two worlds: The USB 2.0 high-speed 
interface and uDiskOnChip industry-standard flash for embedded systems. The 512MB 585-1216-ND 13.99 13.29 | SDCFJ-512-388-J 
result is industry’s highest performance, uncompromising reliability and built-in 1GB 585-1217-ND 23.31 22.15 | SDCFJ-1024-388-J 
security to encrypt data and code. CompactFlash 5000 Industrial Grade Memory Cards 
G aa 5 e 585-1232-NDt 52.53 49.91 SDCFIF-001G-388 
Operating Digi-Key Price SanDisk 1GB 
Capacity Temperature Part No. Each Part No. ESSIEN) 52.53 49.91 | SDCFIR-001G-388 
1GB 0°C ~ 70°C 585-1085-ND 113.82 MD1665-D1024 26GB 585-1233-NDt 90.12 85.62 | SDCFIF-002G-388 
-40°C ~ 85°C 585-1086-ND 136.60 MD1665-D1024-X 585-1235-ND 90.12 85.62 | SDCFIR-002G-388 
2GB 0°C ~ 70°C 585-1089-ND 188.99 MD1665-D2048 + Fixed Device 
WINTEC CompactFlash™ 


Memory Modules - unbuffered 


INDUSTRIES 


Memory Card 


$ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


Memory Package |Speed| Memory Size | Config. Digi-Key Price Eacht | Wintec 
Type Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits | Features | Part No. 1 10 Part No. 
64 8x64 Non-ECC | 385-1002-ND 27.28 26.71 | W9Q308647PA-222 
64 8x72 ECC 385-1003-ND 54.85 53.71 | W9Q308727KD-222K 
64 8x72 ECC 385-1019-ND 54.85 53.71 | W9Q308727KD-222 
SDRAM 168:DINIM 100 128 16x64 Non-ECC | 385-1004-ND 54.82 53.68 | W9Q316647LB-222 
128 16x72 ECC 385-1005-ND 101.15 99.05 | W9Q316727KD-222K 
256 32x64 Non-ECC | 385-1006-ND 107.40 105.17] W9Q332647LB-222 
64 8x64 Non-ECC | 385-1007-ND 27.28 26.71 | W9R308647PA-222 
SDRAM 144 SODIMM | 100 128 16x64 Non-ECC | 385-1008-ND 84.00 82.25 | W9R316647LB-222 
256 32x64 Non-ECC | 385-1009-ND 76.09 74.51 | W9R332647HA-222 
SDRAM _| 144 SODIMM |_133 128 16x64_| Non-ECC | 385-1011-ND 53.60 52.49 W9V316647LA-333 Memory | ey ; : 
Size | Digi-Key Price Eacht | Wintec 
SDRAM 168 DIMM 133 128 16x64 Non-ECC | 385-1014-ND 54.82 53.68 | W9D316647LC-333 (MB) | Part No. 1 10 | Part No. 
256 32x64 Non-ECC | 385-1015-ND 102.82 100.68 | W9D332647LA-333 
3 a 4 E 128 | 385-1020-ND 35.40 34.67 | W7CF128M1XA-HOP1 
consonas| soesooua| an | 228 | fnba | NOvEGO [esetomno on S875 waErensLa7s 
zs on z a ae + Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for 


most current pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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mM Cron Memory Modules 


Package Configuration Data Rate Digi-Key Price Eacht Micron Technology 
Density Size Mega Bits Speed MT/s Part No. i 5 10 Part No. 
SDRAM - RoHS Compliant 
428MB 144-SODIMM 16M x 64 PC133 133 §57-1227-ND 35.36 28.99 27.53 MT4LSDT1664HY-13ED1 
168-DIMM Unbuffered 16M x 64 PC133 133 §57-1301-ND 33.70 28.98 27.63 MT4LSDT1664AY-133D1 
168-DIMM 32M x 64 PC133 133 §57-1228-ND 69.79 62.85 59.69 MT8LSDT3264AY-133D2 
256MB 168-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC133 133 557-1300-ND 73.41 66.12 62.80 MT8LSDT3264AY-13ED2 
144-SODIMM 32M x 64 PC133 133 §57-1229-ND 69.64 62.73 59.57 MT8LSDT3264HY-13ED2 
DDR SDRAM 
128MB 200-SODIMM 16M x 64 PC2700 333 557-1344-ND® 41.99 34.42 32.69 MT4VDDT1664HY-335F3 
184-DIMM Unbuffered 32M x 72 PC2700 333 §57-1133-ND 65.10 58.64 55.69 MT9VDDT3272AG-335G4 
184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC3200 400 557-1342-ND@ 49.70 44.77 42.52 MT4VDDT3264AY-40BF1 
256MB 200-SODIMM 32M x 64 PC2700 333 557-1231-ND® 49.70 44.77 42.52 MT4VDDT3264HY-335F2 
200-SODIMM 32M x 72 PC2700 333 §57-1135-ND 66.62 60.00 56.99 MT9VDDT3272HG-335G2 
200-SODIMM 32M x 72 PC3200 400 557-1136-ND 59.82 53.88 51.17 MT9VDDT3272HG-40BG2 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2700 333 557-1230-ND@ 86.33 78.18 75.59 MT8VDDT6464AY-335F4 
184-DIMM Unbuffered 64M x72 PC2700 333 §57-1137-ND 113.16 102.47 99.08 MT9VDDT6472AG-335D1 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1177-ND@ 102.02 92.38 89.33 MT9VDDT6472AY-335F1 
512MB 184-DIMM Registered 64M x 72 PC2700 333 557-1293-ND@ 92.75 83.98 81.21 MT9VDDF6472Y-335F1 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC3200 400 557-1232-ND@ 76.43 68.84 65.38 MT8VDDT6464AY-40BF4 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 557-1178-ND® 112.30 101.69 98.33 MT9VDDT6472AY-40BF1 
200-SODIMM 64M x 64 PC2700 333 557-1294-ND@ 88.47 80.11 77.46 MT8VDDT6464HDY-335F2 
184-DIMM Registered 128M x 72 PC3200 400 557-1233-ND@ 172.10 158.04 153.47 MT18VDDF12872Y-40BF1 
168 200-SODIMM 128M x 64 PC2700 333 557-1292-ND® 154.95 142.29 138.18 MT16VDDF12864HY-335F2 
200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 §57-1115-ND 275.49 252.98 245.67 MT18VDDF12872HG-335D1 
200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1173-ND@ 199.71 183.39 178.09 MT18VDDF12872HY-335F1 
2GB 184-DIMM Registered 256M x 72 PC2700 333 557-1343-ND® 343.29 322.34 138.18 MT36VDDF25672Y-335F3 
DDR2 SDRAM - RoHS Compliant 
200-SODIMM 32M x 64 PC2-5300 667 557-1304-ND 33.86 29.11 27.76 MT4HTF3264HY-667D3 
a 240-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2-5300 667 §57-1302-ND 33.86 29.11 27.76 MT4HTF3264AY-667D3 
200-SODIMM 64M x 64 PC2-5300 667 557-1350-ND 45.32 40.82 38.76 MT4HTF6464HY-667E1 
240-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2-5300 667 §57-1351-ND 45.32 40.82 38.76 MT4HTF6464AY-667E1 
512MB 240-DIMM Registered 64M x 72 PC2-5300 667 557-1305-ND 84.76 76.75 74.21 MT9HTF6472PY-667D2 
240-DIMM Registered 64M x 72 PC2-5300 667 557-1208-ND 86.33 78.18 75.59 MT9HVF6472PY-667D1 
240-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2-5300 667 §57-1303-ND 73.11 65.85 62.54 MT9HTF6472AY-667D4 
16B 200-SODIMM 128M x 64 PC2-5300 667 §57-1353-ND 78.55 70.74 67.19 MT8HTF12864HDY-667E1 
240-DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2-5300 667 §57-1352-ND 77.05 69.77 67.46 MT8HTF12864AY-667E1 
200-SODIMM 256M x 64 PC2-5300 667 557-1345-ND 206.51 189.64 184.16 MT16HTF25664HY-667E1 
2GB 240-DIMM Unbuffered 256M x 64 PC2-5300 667 557-1347-ND 206.51 189.64 184.16 MT16HTF25664AY-667E1 
240-DIMM Unbuffered 256M x 72 PC2-5300 667 557-1346-ND 258.48 237.36 230.50 MT18HTF25672AY-667E1 
240-DIMM Registered 256M x 72 PC2-5300 667 557-1348-ND 258.48 237.36 230.50 MT18HTF25672PY-667E1 
4GB 240DIMM Registered 523M x 72 PC2-5300 667 557-1349-ND 687.09 644.25 628.57 MT36HTF51272PY-667E1 


@ RoHS Compliant + Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


Qimonda DDR2 SDRAM Panasonic Pc Cards 


Modules PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 
has jointly defined standard specifications for an IC memory card system 
interface. Now the IC memory card can be used as general-purpose media for 

Organi- Module Module] Digi-Key Price Eacht Qimonda exchanging data between systems. 
zation Type Height | Part No. 1 25 100 Part No. SRAM Cards: 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: * Available with or without 


attribute memory » Tool-less replaceable battery (CR2025) » Contains a 
rechargeable sub-battery which provides data back-up for up to one hour 
during battery changes » Type | Card 

Flash Cards: 68 Pin Series 2 JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: * Uses 8Mbit memory chips » Type | Card 


512MB — Module Speed PC2-5300 


64Mx64 | 200-SODIMM | 1.18” | 675-1025-ND 80.73 68.64 64.50 | HYS64T64020HDL-3S-B 
64Mx64 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1023-ND 80.36 68.32 64.20 | HYS64T64000HU-3S-B 


64Mx72_ | 240-DIMM | 1.18" | 675-1027-ND 103.64 88.12 82.80 _| HYS72T64000HR-3S-B Digi-Key Price 
Description Part No. Each 

1GB — Module Speed PC2-5300 7 

SRAM Card PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
128Mx64 |200-SODIMM | 1.18” | 675-1026-ND 157.52 135.63 132.00 | HYS64T128021HDL-3S-B G4Kx8/32Kx16,200ns, 150mA, 5 Year Backup .. ~ [Banteticnnn aan 
128Mx64 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1024-ND 154.66 133.17 129.60 | HYS64T128020HU-3S-B 128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup . BN-128HSR-ND 45.23 
128Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1028-ND 189.02 162.76 158.40 | HYS72T128000HR-3S-B 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSR-ND 57.15 
128Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1030-ND 229.12 197.28 192.00 | HYS72T128420HFA-3S-B 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSR-ND 81.18 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSR-ND 118.71 
2GB — Module Speed PC2-5300 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup... BN-O2MHSR-ND 193.50 
256Mx72 | 240-DiMM | 1.18” | 675-1029-ND 367.20 324.00 307.80 | HYS72T256220HR-3S-B 4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup... BN-O4MHSR-ND 301.00 
256Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1031-ND 408.00 360.00 342.00 | HYS727256420HFA-3S-B 8Mx8/4Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup -- |_BN-O8MHSR-ND@ 866.40 


SRAM Card with Attribute Memory PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 


+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup .. BN-O64HSRC-ND 43.60 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup . BN-128HSRC-ND 48.69 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSRC-ND 62.09 
TO Ss HIBA 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSRC-ND 84.74 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSRC-ND 120.18 
Leading Innovation >>> Mem ory Cards 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup... BN-O2MHSRC-ND 186.20 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup... .. | BN-O4MHSRC-ND® 306.60 
Memory Digi-Key Price Each} 8Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup .. | BN-O8MHSRC-ND@ 686.00 

Description Size Part No. 1 25 100 Flash Card, PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 
istal (60) 1GB SDMO1GLF-ND 45.00 42.00 39.00 JOMX8/5Mx16, 250ns, 150MA........cseseeeeeeseeteeseeeeesnees BN-1 OMHF3CE-ND® 366.80 

+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 1165 


Portescap CD DANAHER 


MOTION -SPECIALTY MoTORS 


Stepper Motors 


These stepper motors are very precise DC motors that move a specific 
degree of rotation with each pulse applied to its coils. Stepper motors can be 
controlled for either clockwise or counterclockwise rotation and can operate at 
very high speeds. Shaft speed is not affected by variations in torque. Unipolar 
motors have two coils wound on the same bobbin (4 coils total) where each 
winding is sequentially energized. Bipolar motors have only two windings and 
require a push-pull driver to operate. MNM is millinewton meter. Operating 
Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Bearing Type: 
Bronze sleeve * Lead Wires: 26AWG (22AWG for 23H series) 


Geared Stepper Motors 


Standard 7.5 degree Stepper Motors offered with gear reduction for extremely 
high torque and precision. Perfect replacement for DC geared motors where 
accuracy is needed. 


Digital Linear Actuators |@&!| 


Precise “In and Out” movements controlled by a stepper motor, these low-cost 
units provide industry-leading linear force positioning capability. An ideal linear 
actuator solution in medical equipment applications such as pumps, pipettes 
and scanners, as well as instrumentation and HVAC applications. These linear 
actuators are available in captive and non-captive versions, unipolar or bipolar 
coil construction, and industry-standard frame sizes. 


Dimensions in inches (mm) 


Fig.3 NEW! 
<N 


A 


Hp Unipolar Stepper Motor 
4 Driver Board 


The MTSD-V1 can be used as a stand-alone 
uni-polar stepper motor driver board or in 
conjunction with a PC or programmable 
controller for greater flexibility. 

Applications: Robotics, Motion Control, 
Education, Light Duty Industrial * Adjustable 
On-Board Step Clock (15-1500hz) 
* Continuous Run or Pre-settable Step Count 
from 0-255 steps * Pushbutton Repeat (pre-set 
step count) * LED Phase/Step Indicators *.1” SIP Header Connectors (.025” square pins) 
“Stand Alone” Functions (Dip Switch Selectable): * Disable/Enable * CW/CCW Direction 
* Single/Dual Phase Drive * Locked/Free Motor during Disable » Continuous Run/Pre-set 
Step Count (0-225 steps) Programmable Controller Input Functions: * Disable/Enable 
CW/CCW Direction » Pre-set Step Count Repeat » Logic OUTOUT pin to ID end of pre- 
set step count » External Clock Input (10 kHz maximum) Power Requirements: * Logic 
Supply: 5VDC @ 50mA » Motor Supply: Maximum of 24VDC @ 1.85 Amps draw * Board 
Dimensions: 3.20” x 2.70” x .875” (81.28mm x 68.58mm x 22.23mm) 


MTSD-V1-ND 


(| CRAM 


R AC/DC Geared 
Motors 


omPpan ¥ 
ay Men neces 


___ | Rated Vol- Motor Size-mm_| Steps per) Step Angle | Holding Torque | Digi-Key Price | Danaher 105 Series AC Gear Motor: Unidirectional operation assured by ball and slot “no-back” 
Fig.| tage (VDC) | Type A B c Rev. | (Degrees) | (1) (mNm/oz-in) | Part No. Each | Part No. system. Motors listed are all clockwise rotation when facing the output shaft. 
Standard Stepper Motors Characteristics: Rotor Speed 600 RPM, 120VAC, 60Hz Coil, 2.7 Watts, -20°C ~ 55°C Oper- 
5 Bipolar | 15 20 | 15 20 18 3.9/.55 403-1000-ND 17.74 | 15M020D1B ating Temperature. Motor develops 300oz-in. Torque starting and running at 1 RPM. To 
5 Unipolar ee a ve 7 0 rad Oe oo Ne ieee BT determine torque available on motors shown, divide 3000z-in by listed motor speed. 
5 nipolar i 5 5 7.70/1. Fi | Bs) i FI j i A i 
5 Bipolar 20 | 349 | 15 20 48 131/16 403-1002-ND 47.74 | 20Mo2001B 6100 Hysteresis Series Motor: provides smooth quiet performance and allows operation to 
a stall condition without damage or an increase in temperature. Perfect for HVAC controls, 
5 Unipolar | 26 | 34.9 | 2 24 15 6.3/0.9 403-1020-ND 18.56 | 26M024D1U i i icati i i 
- Automatic Teller Machines and other applications. Motors listed are all counter clockwise 
12 Unipolar] 26 | 34.9 | 2 24 15 6.3/0.9 403-1003-ND 18.56 | 26M024B2U i i 
: rotation when facing the output shaft. 
5 Unipolar] 26 | 349 | 2 48 15 9.2/1.3 403-1019-ND 18.56 | 26M048D1U 3 ‘ : 7 
1 . © fe 800! Series DC Gear Motor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 
12 Unipolar) 26 | 34.9 | 2 48 78 9.2/1.3 403-1004-ND 18.56 | 26M048B2U ; A fi fs ‘ a : 
5 Bipolar 26 | 34.9 9 48 75 10.6/1.5 403-1005-ND 17.74 | 26M048B1B 300z-in dynamic, 900z-in static. Starting and running torque 60o0z-in at 1 RPM. These 
5 Unipolar | 36 42 2 48 75 18.35/26 403-1021-ND 19.68 | 35M048B1U ratings are conventionally stated for output geared to 1 RPM. Motor output speed will be 
5 Unipolar | 36 q 7 78 75 25/35 703-1022-ND 19.68 | 35L048B1U-N higher if load is less than 300z-in Voltages offered 12VDC and 24VDC. DC motors rotation 
5 Bipolar | 36 | 42 | 2 48 75 27.5/3.9 — | 403-1006-ND 18.88 | 35L048B1B-N are reversible by reversing polarity at terminals. 
12 Unipolar | 36 42 2 48 75 27.5/3.9 403-1007-ND 20.66 | 35L048B2U-N 
12 Unipolar | 36 42 2 48 7.5 18.4/2.6 403-1008-ND 19.68 | 35M048B2U 
5 | Unipolar] 42 | 495) 3 | 48 75 66.29.4 | 403-1023-ND 20.38 | 42M048CTU-N eee 
5 Unipolar) 42 | 49.5 | 3 48 75 49.4/7.0 403-1024-ND 20.60 | 42L048D1U Rt 
5 Bipolar | 42 | 49.5) 3 48 75 87.5/12.4 403-1009-ND 19.34 | 42M048C1B 9.52 4340 
12 Unipolar) 42 | 49.5 | 3 48 75 73.4/10.4 403-1010-ND 20.38 | 42M048C2U ad] j 
12 Unipolar | 42 | 49.5 | 3 48 15 50.8/7.2 403-1011-ND 20.38 | 42S048D2U . re 
9 5 Bipolar | 42 | 49.5] 3 100 3.6 49.4/7.0 403-1012-ND 19.34 | 42M100B1B i a 
12 Unipolar) 42 | 495 | 3 100 3.6 45.2/6.4 403-1013-ND 20.38 | 42M100B2U oe 
5 Bipolar | 44 | 49.5) 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1014-ND 19.58 | 44M100D1B (Std. for all series 
12 Bipolar | 44 | 495 | 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1015-ND 20.38 | 44M100D2B except 6100 series) 
5 Unipolar | 55 | 66.7 | 6.35 48 75 102.4/14.5 403-1025-ND 21.62 | 55M048D1U 
5 Bipolar | 55 | 66.7) 3 48 6.3 122.2/17.3 403-1016-ND 20.60 | 55M048D1B aay = 
12 | Unipolar | 55 | 66.7 | 3 48 63 102.4/14.5 | 403-1017-ND 21.62 | 55§M048D2U Peleeny ina pla rey . Cae ae ie Cramer 
3.3 Bipolar | 42.42 | 31 5 200 1.8 270/38 403-1036-ND$ NEW! 71.26 | 17H018D10B 9. ~ 105 Series (CW Rotation) - 
3 44 Bipolar | 42.42 | 31 5 200 18 390/55 403-1037-ND$ NEW! 75.74 | 17H118D10B 
56 Bipolar | 57.15 | 47.14| 6.35 | 200 18 800/113 403-1038-ND¢ NEW! 89.18 | 23H018D10B 12 | CRA101-ND 31.26 27.31 24.68 | 30551 
68 Bipolar | 57.15 | 47.14| 6.35 | 200 18 1300/184 | 403-1039-ND$+ NEW! 98.00 | 23H118H10B 10 | CRA102-ND 34.87 30.47 27.53 | 30543 
# High Torque 1 120} 6 CRA103-ND 31.26 27.31 24.68 | 30544 
VAC} 2 CRA104-ND 31.26 27.31 24.68 | 30545 
7 7 ay 7 1 CRA105-ND 31.26 27.31 24.68 | 30546 
Rated Voltage Output Step | Gear Ratio Output Speed Running Torque | Digi-Key Price / Danaher A 
Fig.| (VDC) Type Angle | Gearhead Shaft (Nm/oz-in) | Part No. Each _| Part No. 1/2_|ESREIOGsNDES 3259 28.47 _25.73_| 30547 
Geared Stepper Motors 6100 Hysteresis Series (CCW Rotation- Round shaft only) 
4 12 Unipolar 0.25 30:1 | 6.25RPM @ 100PPS]70.6mNm/10oz-in| 403-1026-ND 35.38 | 26M048B2U-V31 o4 | 1 | GRA207-ND 37.43 32.71 29.55 | 61068 
5 5 Bipolar 0.15 50:1 6RPM @ 240PPS 854/124 403-1027-ND 41.98 | 42M048C1B-236 vac| 2. | SRA2t0-ND 37.43 32.71 29.55 | 61081 
6 12 Unipolar 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS .211/29.9 403-1029-ND 44.28 | 42M048C2U-R21 1 4 CRA209-ND 37.43 32.71 29.55 | 61140 
6 12 Bipolar 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS .211/29.9 403-1028-ND_ 44.28 | 42M048C2B-R21 a 1 CRA208-ND 37.81 33.04 29.85 |61069 
Rated Voltage Maximum Step Digi-Key Price | Danaher 8001 Series 
Fig. (VDC) Type Shaft Type Shaft Travel Resolution Part No. Each | Part No. 1 CRA201-ND 46.55 40.67 36.75 | 30568 
Digital Linear Actuators 12 | 10 CRA202-ND 46.55 40.67 36.75 | 30569 
7 12 Unipolar NonCaptive 1.97" 001" 403-1030-ND 40.28 | 20DAM10D2U-L VDC} 30 | CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 | 30570 
8 12 Unipolar Captive 0.59” .001” 403-1031-ND 44.12 | 20DAM10D2U-K 60__| CRA212-ND 46.55 40.67 36.75 | 30827 
7 12 Unipolar NonCaptive 1.89" .001” 403-1032-ND 52.90 | 26DBM10D2U-L 2 1/3 | CRA211-ND 33.84 29.57 26.72 | 30904 
8 12 Unipolar Captive 0.52” .001” 403-1033-ND 54.16 | 26DBM10D2U-K 04 1 CRA204-ND 46.55 40.67 36.75 | 30571 
7 12 Unipolar NonCaptive 2.50" 001” 403-1034-ND 60.52 | 35DBM10B2U-L voc 10 | CRA205-ND 46.55 40.67 36.75 | 30572 
8 12 Unipolar Captive 0.875" .001” 403-1035-ND 63.94 | 35DBM10B2U-K 30 | CRA206-ND 46.55 40.67 36.75 | 30573 
Note (1): Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 60 CRAZ13-ND 46.55 40.67 36.75 | 8870 
Dimensions Max. Stroke Power Digi-Key Digi-Key Digi-Key Pontiac Coil Pontiac Coil | Pontiac Coil 
) Inch Length Inch Ww Coil | Part No. Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. Part No. 
HxLxW Cont./Inter./Pulsed| Cont./Inter./Pulsed| VDC | Cont. Version Inter. Version | Pulsed Version 1 25 100 Cont. Version | Inter. Version | Pulsed Version 
Ponti ac Coll Open Frame Pull Type 
12 | 527-1016-ND — — 28.00 23.01 13.80 FO451A — — 
é 1,68 2.08 x 1.44 wv a4 24_| 527-1018-ND__| — = 28.00 23.01 13.80 | FO453A = = 
Solenoids T21x1.85x0.95|__0.75/0.75 89 12_|[527-1008-ND__|527-1009-ND__[— 25.00 20.00 10.85 | FO431A FOUS2A = 
0.96x 1.17x0.82 0.50/0.50 6.4125 12 | 527-1004-ND 527-1005-ND | — 22.50 17.75 = 10.11 FO421A F0422A — 
Pontiac Coil’s range of latching, 7 : : pital uc 24 | 527-1006-ND _ _— 22.50 17.75 10.11 F0423A = = 
open-frame and tubular solenoids are 12 | 527-1000-ND 527-1001-ND = | — 21.00 16.25 9.26 FO411A F0412A _ 
all designed for manufacturability and [°-75%120x0.76 | 0.60/0.50 418.5 24 | 527-1002-ND | 527-1003-ND__|— 21.00 16.25 926 | FOd13A FO414A a 
unsurpassed quality. 12 | 527-1012-ND §27-1013-ND = | — 26.00 19.05 = 11.91 FO441A F0442A _ 
patna 1.24% 2.02% 1.00) 0.75/0.75 7.58 24_| 527-1014-ND__| 527-1015-ND_|— 26.00 19.05 11.91 | FO443A FO4AAA = 
12 | 527-1020-ND §27-1021-ND | — 30.00 25.51 14.96 FO461A F0462A — 
185 x266%1.67) 1.25/1.25 13/48 24_|527-1022-ND | 527-1023-ND_|— 30.00 2551 1496 | FO463A FO464A = 
Open Frame Latching Pull Type with Spring Return 
12 | 527-1036-ND 527-1037-ND | 527-1038-ND 32.00 28.00 18.31 GO401A G0402A G0403A 
CS 0.76 x1.19.x0.76 | 0.975/0.875/0.875/ 4/9/40 24_| 527-1039-ND | 527-1040-ND_| — 32.00 28.00 18.31 | GO404A GO405A = 
12 | 527-1042-ND 527-1043-ND | 527-1044-ND 34.00 29.50 21.10 GO411A G0412A G0413A 
f 1.23 x 2.05 x 1.03) 0.75/0.75/0.75 7/20/72 24 | 527-1045-ND ca i 34.00 2950 21.10 G0414A = na 
Tubular Pull Type 
. 12 | 527-1028-ND §27-1029-ND | — 29.00 24.51 14.20 FO481A F0482A _ 
Bias 00% e08)|. 0.87 5/01678 8/40 24_| 527-1030-ND__| 527-1031-ND_|— 29.00 2451 14.20 | Foda3a FO484A = 
A 12 | 527-1032-ND §27-1033-ND | — 35.00 31.01 22.50 FO491A F0492A —_ 
Dia 150x128) 1.26/1.25 1466 24_| 527-1034-ND__| 527-1035-ND_| — 35.00 31.01 22.50 | FO493A FOAS4A = 
"i 12 | 527-1024-ND 527-1025-ND | — 27.00 22.50 12.91 FO471A F0472A _ 
Dia 0.75xL1-60)  0.60/0.875 6/40 24_| 527-1026-ND | 527-1027-ND_|— 27.00 22.50 1291 | FO473A FOA74A = 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Peltier Modules 


CUI Peltier Modules provide a convenient and reliable cooling solution. Their compact size make them ideal for applications that are size or weight limited and in ap- 
plications where heat sinks, compressors or fans wouldn't be feasible. They can be operated in any orientation, do not require the use of chlorofluorocarbons and have 
no moving parts so they are virtually maintenance free. They are great for use in many demanding industries such as medical, laboratory, aerospace, semiconductor, 
telecom, industrial, and consumer products. 


Maximum Maximum Resistance (Th = 27°C) Dimensions —- mm Digi-Key Price Each cul 
Current (A) Voltage (V) (Q £10%) Qmax (W) Delta Tmax A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
3.8 1.6 3.7 15 5.1 15 102-1663-ND 15.18 13.66 11.39 CP20151 
2.0 8.6 3.7 8.5 66°C 20 5.1 20 102-1664-ND 16.36 14.72 12.27 CP20251 
15.4 6.7 15.2 30 5.1 30 102-1665-ND. 16.04 14.44 12.03 CP20351 
3.8 1.0 6.5 15 3.8 15 102-1666-ND 15.18 13.66 11.39 CP30138 
3.0 8.6 2.3 15 66°C 20 3.8 20 102-1667-ND 16.36 14.72 12.27 CP30238 
15.4 4.0 27 30 3.8 30 102-1668-ND 15.94 14.35 11.96 CP30338 
3.8 0.8 8.1 15 3.6 15 102-1669-ND 15.18 13.66 11.39 CP40136 
4.0 8.6 2.0 18.7 66°C 20 3.6 20 102-1670-ND 16.36 14.72 12.27 CP40236 
15.4 3.5 33.4 30 3.6 30 102-1671-ND. 15.44 13.90 11.58 CP40336 
3.8 0.5 12.2 15 3.3 15 102-1672-ND 15.18 13.66 11.39 CP60133 
8.6 1.2 27.9 66°C 20 3.3 20 102-1673-ND 16.36 14.72 12.27 CP60233 
15.4 2.2 50.5 30 3.3 30 102-1674-ND. 15.44 13.90 11.58 CP60333 
6.0 2.1 0.29 7A 15 4.0 15 102-1675-ND 13.54 12.19 10.16 CP60140 
3.8 0.53 13 68°C 20 4.0 20 102-1676-ND 14.90 13.41 11.18 CP60240 
8.6 1.21 29 30 4.0 30 102-1677-ND 16.04 14.44 12.03 CP60340 
15.4 2.17 53 40 4.0 40 102-1678-ND 15.82 14.24 11.87 CP60440 
2.1 0.2 10 15 3.8 15 102-1679-ND 14.48 13.03 10.86 CP85138 
85 3.8 0.4 18 68°C 20 3.8 20 102-1680-ND 16.30 14.67 12.23 CP85238 
, 8.6 0.9 42 30 3.8 30 102-1681-ND 16.88 15.19 12.66 CP85338 
15.4 1.5 75 40 3.8 40 102-1682-ND 17.82 16.04 13.37 CP85438 
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NEW! Thermal Clad LED 
IMS® Boards 


Bergquist offers a family of standard thermally conductive insulated metal substrate (IMS) circuit boards specifically for LED applications which replace 
conventional FR-4 PCBs. Better thermal management allows more forward current to be applied to the LED, while still maintaining desired die temperatures, 


which means more light and possibly reducing the number of LEDs required to achieve the desired light output. 


Star or square substrates are available in single, strip or array configurations. Choose from different LED footprints to give you the freedom to select the 


LED component's color, brightness and power that best suits your needs. 


Specifications: 


* Base metal: 1.57mm (0.062”) aluminum 5052 * Thermally conductive Dielectric: .076mm (3 mil) MP * Copper Circuit Foil: 35m (1 oz. copper circuit foil 


¢ Surface Finish: White solder mask, Pb-free HASL solder pads 


Thermal Impedance of FR4 compared to MP 


20.0 
15.0 
10.0 

5.0 


= 
3 


T-rise based 


on 32 sq/mm 


slug 


FR-4 
Thermal 
Conductivity 
0.3 W/m-k 


MP 
Thermal 


Conductivity 


1.1 W/m-K 


Dimensions in mm 


Footprint Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. Type Part No. il 10 100 500 Part No. 
1 BER258-ND 1.61 1.44 1.14 99 803111 
Avago Moonstone™ Emitter ee 
2 BER265-ND 1.01 91 72 63 803121 
3 Lite-On® LOPL BER259-ND 1.61 1.44 1.14 99 803113 
4 BER266-ND 1.01 91 v2 63 803123 
5 Lumex SML-LX BER260-ND 1.61 1.44 1.14 99 803114 
6 BER267-ND 1.01 91 72 63 803124 
rf Lumileds™ Luxeon® I, Ill, and V BER261-ND 1.61 1.44 1.14 99 803115 
8 BER268-ND 1.01 91 72 63 803125 
9 5 BER262-ND 1.61 1.44 1.14 99 803116 
Lumileds Luxeon K2 
10 BER269-ND 1.01 91 72 63 803126 
an 7 BER263-ND 1.61 1.44 1.14 99 803117 
Lumileds Luxeon Rebel 
12 BER270-ND 1.01 91 72 63 803127 
13 Osram Golden Dragon® BER264-ND 1.61 1.44 1.14 99 803118 
14 BER271-ND 1.01 91 v2 63 803128 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NZ AAVID 
KN THERMALLOY Heat Sinks 


Aavid’s Ultrastick™ is a unique phase-change ther- 

mal interface material that surpasses grease in 

thermal performance and long-term stability. This 

solid, silicone free, paraffin based thermal compound WN 

changes phase at 60°C, with a concurrent volumetric Sy) 

expansion that fills gaps between the mating surfaces. 

One cost effective application leaves a thin, film like deposit, providing excellent 
heat transfer and low interface thermal resistance. 


Features: 


Thermal resistance 20% lower than thermal grease, with significant long-term 
reliability benefits 

Excellent heat transfer properties, consistent at mounting pressures from less 
than 5 psi to more than 200 psi 

¢No run-out, migration, dry-out, or flaking that can occur with typical thermal 
grease 

* Non-toxic and inert 

* Electrically non-conducive 

Easy to use and dry to the touch after application, reducing labor costs 

Each bar covers approximately 1,000 in2 


HS243-ND.. -$21.88 
Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 11.5 HS148-ND® 88 79 62 501303B00000G 
TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND® 95 86 .67 501403B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounis, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.72 2.45 1.91 501403B00100 
1 TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS384-ND® 2.81 2.54 1.97 501403B00100G 
TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND® 1.31 1.19 92 501503B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS269-ND 2.61 2.35 1.83 501503B00100 
TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND® 1.34 1.21 94 501603B00000G 
TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.20 1.08 84 501603C00000 
2 TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.57 x 22.10) 22.0 HS236-ND® 97 88 68 579103B00000G 
TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND® 5.08 4.57 3.56 568303B00000G 
TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND@ 5.05 4.55 3.54 568003B00000G 
3 TO-3, Free/Forced Air No Holes, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.70) 5.4 HS291-ND® 5.12 4.61 3.59 568000B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND® 8.26 7.44 5.79 568103B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.40) 5.4 HS294-ND® 7.62 6.86 5.34 568203B00000G 
4 TO-3, Power Cooler, 50W, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND® 7.63 6.87 5.34 198540B00000 
TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND® 1.61 1.45 1.13 502203B00000 
5 TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND® 2.21 1.99 1.55 502303B00000 
TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND® 2.06 1.86 1.45 502403B00000 
TO-3, Heat Sink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS296-ND® 3.04 2.74 2.13 569000B00000G 
6 TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND® 1.47 1.33 1.04 569003B00000G 
TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.40 1.26 .98 569003C00000 
TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND® 1.86 1.68 1.31 569022B00000G 
7 TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND@ 1.05 95 74 506007B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 10W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 3.5 HS260-ND® 2.19 1.97 1.54 500103B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND® 2.12 1.91 1.49 500403B00000G 
8 TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 4.9 HS265-ND® 2.65 2.39 1.86 500503B00000G 
TO-5, High Performance, 2W, Black -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND® 1.14 1.03 80 323005B00000G 
9 TO-5, Press-On, 1W, Black .5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND® 1.72 1.55 1.21 320205B00000G 
TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND® 1.28 1.15 -90 326005B00000G 
TO-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black 83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND® 51 37 26 578205B00000G 
10 TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black -83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND® AT 34 24 578305B00000G 
TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND® 2.46 2.22 1.73 322505B00000G 
11 TO-5, Press-On, 1.25W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND® 2.49 2.24 1.74 322605B00000G 
TO-5, Press-On, 1.25W, Gold -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.52 2.27 1.77 322605C00000 
TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND® 1.30 1.17 91 322400B00000G 
TO-5, 2 Piece Part for Max Dissipation, 1W, Gold 625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 7.20 6.48 5.04 321127C00000 
12 | T0-5& TO-39, 2 Piece Part for Max Dissipation, 2W, Black -75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND® 11.26 10.14 7.89 321527B00000G 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Package, Black .60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND® 46 33 .23 575200B00000G 
14 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black 775 X .32 x .52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND® A6 33 23 577500B00000G 
15 | TO-202, Compact Clip-On Heat Sink, Black -58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND® 57 Al 29 574004B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink, Black -52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND® 44 32 22 577304B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND® 44 32 22 577404B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND® 40 29 20 577002B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND® .36 26 18 577102B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND® 36 26 19 577202B00000 
TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold .75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND 34 31 24 507302C00000 
TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black .75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND® 40 29 20 507302B00000G 
TO-220, 2 Hole Pattern Heat Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND® 56 44 33 530613B00000G 
16 TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1.00 x 1.18 x .50 (25.40 x 29.97 x 12.70) 16.7 HS278-ND® 47 42 33 530614B00000G 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1.00 x .71 x .50 (25.40 x 18.03 x 12.70) 20.3 HS279-ND 34 31 24 530714000000 
TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS367-ND® 46 42 33 577002B04000G 
TO-220, Compact Heat Sink, With Center Tabs, Black 52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS368-ND® A6 42 33 577102B04000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS362-ND® 3.73 3.36 2.62 575002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS353-ND® 3.10 279 2.17 563002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS348-ND*@ 3.26 2.94 2.29 523002T00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND® -50 40 30 563002B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND® 64 50 38 576602B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS363-ND® 4.44 4.00 3.11 576602T00000G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.50 x 1.375 x 1.00 (38.10 x 34.93 x 25.40) 13.4 HS282-ND 1.32 1.19 93 531002C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS351-ND® 1.30 AZ 91 531002B02500G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS284-ND® 1.27 1.14 89 531102B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS352-ND® 1.37 1.24 97 531102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS346-ND® 1.15 1.04 81 513102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS350-ND® 1.65 1.49 1.16 529802B02500G 
TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND® TAS 1.08 84 531002B00000G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.52 1.37 1.07 531102C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS399-ND® 1.81 1.63 1.27 531102V02500G 
17 TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.56 1.41 1.10 531202C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.94 1.75 1.36 531202C02500 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS287-ND® 1.43 1.29 1.01 531202B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS382-ND® 1.49 1.34 1.05 531202B02500G 
TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 2.5 HS276-ND® 1.49 1.34 1.05 529802B00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS374-ND® 2.01 1.82 1.41 529902B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS386-ND® 1.54 1.39 1.08 531302B02500G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.86 1.68 1.31 531302C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.73 1.56 1.22 531302C02500 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS380-ND® 1.88 1.69 1.32 530002B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS347-ND® 1.35 1.22 95 513201B02500G 


* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1168 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


WE AAVID 
22KS THERMALLOY Heat Sinks (Cont) 


Shown with optional PC Pins 
Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. a 10 100 Part No. 
17 TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS349-ND® 1.68 1.51 1.18 529801B02500G 
TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.4 x 63.50) 2.5 HS385-ND® 2.10 1.89 1.47 530001B02500G 
18 | TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS340-ND® 1.37 1.24 96 592201B03400G 
TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS342-ND® 1.88 1.70 1.32 530402B00150G 
19 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.91 1.72 1.34 530101B00150 
TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS335-ND® 1.88 1.70 1.32 530101B00150G 
TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) US HS234-ND 1.55 1.40 1.09 566010B03400 
20 TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS377-ND® 1.53 1.38 1.07 566010B03400G 
21 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND® 63 5 32 574204B00000G 
TO-220. Twisted High Rise Fins,With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS343-ND® 1.88 1.70 1.32 530102B00150G 
22 TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 4.4 HS383-ND® 2.13 1.92 1.50 530162B00162G 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (44.45 x 17.78 x 12.70) 15.6 HS113-ND® 46 33 23 507102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black -75 Xx .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND® 42 -30 21 574102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND® 41 -30 21 574502B00000 
TO-220, Horizontal Mount Clip-On PC Mount, With Std. Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS355-ND® 76 69 54 574402B03200G 
24 TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS357-ND® 57 51 40 574502B03300G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS358-ND® 50 A6 36 574502B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS360-ND® 78 70 55 574902B03300G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS359-ND® 72 65 51 574602B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS361-ND® 1.07 96 75 574902B04300G 
TO-220, Snap Down, 5W, Black -75 X 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND® 56 45 33 575102B00000G 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND® 50 .36 26 579302B00000G 
TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND® 55 40 28 579402B00000G 
26 | TO-220, High Performance PC Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS370-ND® 1.11 1.01 78 590102B03600G 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND®@ 71 64 50 551002B00000G 
TO-220, Clip-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS341-ND® 60 54 42 576802B03100G 
TO-220, Clip-On, 5W, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND® 58 42 29 576802B00000G 
TO-220, Clip-On, 5W, Black -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND® 73 53 37 591202B00000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS364-ND® 63 57 44 576802B03700G 
28 | TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS365-ND® 53 48 37 576802B03900G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS366-ND® 61 56 43 576802B04100G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS371-ND® 78 70 55 591302B02800G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS337-ND® 57 52 40 576802B04000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) AS: HS381-ND® 1.59 1.43 1.12 566010B02800G 
TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight, Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND® 46 33 23 530714B00000G 
29 | TO-220, Dual Power Cooler, 10W, Black -78 x .85 x 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND® 65 52 39 504222B00000G 
TO-220, Power Cooler, 6W, Black -70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND® 47 34 24 504102B00000G 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black -70 x 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND® 42 -30 21 507002B00000G 
31 TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND® 76 55 38 507222B00000G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS336-ND® 85 77 60 593002B03400G 
32 | TO-220, Twisted Fin, With SureLock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS375-ND® 1.41 1.28 99 534202B02853G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS376-ND® 1.68 1.51 1.18 534202B33453G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 1.37 98 69 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS373-ND® 96 87 68 593202B03500G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 1.04 94 73 534302B03553 
34 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS369-ND® 1.03 93 72 578622B03200G 
TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black 875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS372-ND® 78 71 55 592502B03400G 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.40 1.27 99 594302B02853 
TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS379-ND® 1.38 1.25 97 594302B02853G 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS300-ND® 1.46 1.32 1.03 581002B00000 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Black -64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS387-ND® 1.49 1.34 1.05 581002B02500G 
36 TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Gold -64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 581002C02500 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black 64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS303-ND® 1.42 1.28 1.00 581102B00000 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black -64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS388-ND® 1.54 1.39 1.08 581102B02500G 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.80) 12.8 HS389-ND® 2.06 1.86 1.45 581202B02500G 
37 Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Clip-On, Black -887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND® 50 39 30 580200B00000G 
Dip Cooler, 24 Pin IC, Clip-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND® 76 69 54 580500B00000G 
Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black 73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND® 72 65 51 501200B00000G 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND® 81 73 57 508500B00000G 
Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND®@ 1.50 1.36 1.06 508700B00000G 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. @ RoHS Compliant 
Cut Tape Tape and Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Aavid 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 | SMT D2 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.03 x .50 x .40 (26.16 x 12.70 x 10.16) HS338CT-ND® 7] 82 149.33 271.50 573300D00010G 
SMT D3 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.22 x .50 x .40 (30.99 x 12.70 x 10.16) HS339CT-ND® 95 86 156.34 284.25 573400D00010G 


t+ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1169 


Aavid Thermalloy’s innovative BGA heat sinks include standard solutions to support the most demanding applications. 
Features: « Flat base * Light weight * Long-term reliability 


WE aavid BGA Heat Sinks 
c7/i\a THERMALLOY PCB Hole Patterns 
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Solder Anchor 
Attachment Method 


Features and Benefits: 

¢New unique wire clip design allows for complete 
reworkability after assembly without damage to the BGA 
package or PC Board 

* Minimal PC Board real estate is required for mounting 

¢ Solder Anchors provide the most rugged mounting in 
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Clip Attachment Method 


Features and Benefits: 
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A unique clip eliminates the need for mounting holes 
in the PC Board 

«Each Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the 
interface for optimal thermal performance 

The clips unique design eliminates the need for thermal 
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tape attachment 
Finish: Black Anodize 


the industry Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 

*Each Heat Sink utilizes a phase change pad as the Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced+ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
; ; 345 | 314 | 156 | 197 630  |HS309-ND@ 557 5.02 3.90 |2519B-EP11-BGS5G 
Interface, tor optimal sevmnalipertormance § Solder Anchors Sold Separately 38.1 | 380 | 102 | 224 6.94 _|HS310-ND __—5.47__—«4.93_—_3.83 | 2522B-EP04-BGS5G 


Finish: Black Anodize 


t+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


Therm. Therm. _| Digi-Key Price Each Aavid @ RoHS Compliant 
Fig.| Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forcedt| Part No. 1 10 100 | Part No. 
23.0 | 23.0 | 25.0 19.7 6.37 HS329-ND. 3.55 3.20 2.49 | 374224B60023G 
"| 970 | 270 | 250 | 165 5.47 _ | HS330-ND 3.89 3.50 2.72 | 3745248600236 Tape Attachment Method 
35.0 | 35.0 | 18.0 15.3 5.15 HS326-ND 3.16 2.85 2.22 | 374724B60024G Features and Benefits: 
35.0 | 35.0 | 250) 12.0 4.27 | HS331-ND 4.63 4.17 3.25 | 3748248600246 “lane mourned versions eliminate the need for mounting 
2 | 40.0 | 40.0 | 10.0 20.3 6.46 HS327-ND 464 418 3.25 | 374924B60024G «These Heat Sinks can be used with either plastic or 
40.0 | 40.0 | 18.0 12.2 4.34 HS328-ND. 4.85 437 3.40 | 375024B60024G metal/ceramic BGA Packages 
40.0 | 40.0 | 25.0 10.3 3.83 HS332-ND 5.49 4.95 3.85 | 375124B60024G * These Heat Sinks are compatible with Ther-a-grip Tapes 
SOIDEF ANCHOR sis caciccsssevencieuactertandceaslasasanes HS400-ND. 8 A4 .34 | 125700D00000G Finish: Black Anodize 
§ Solder anchors must be soldered to the PCB prior to attaching the heat sink clip. Therm. | Therm. 
t Natural convection thermal resistance based ona 75°C heat sink temperature rise. Tape Res. | Res. | Digi-Key Price Each Aavid 
$ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. Surface] Width | Length | Height | Nat.¢ |Forced| Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plastic | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 40.0 |) 11.69 | HS316-ND® 2.71 244 1.90 | 374024B00035G 
Push Pin Plastic | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 23.4 | 7.39 |HS317-ND@ 2.77 249 1.94 | 374124B00035G 
Plastic | 27.0 | 27.0 | 10.0 | 30.6 / 9.35 | HS318-ND® 3.19 2.88 2.24 | 374324B00035G 
Attachment Method Plastic | 27.0 | 270 | 180 | 203 | 646 |HS319-ND@ 3.41 3.08 2.39 /374424B000356 
Features and Benefits: Plastic | 30.0 | 30.0 9.4 29.4 | 9.11 | HS390-ND® 3.43 3.09 2.41 | 335824B00034G 
* All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns Metal | 35.0 | 35.0 7.0 31.9 | 9.67 | HS313-ND 3.73 3.36 2.61 | 371824B00032 
*Plastic push pins are standard. Consult Aavid Metal | 35.0 | 35.0 | 7.0 | 31.9 | 9.67 |HS392-ND® 3.85 3.47 2.70 | 3718248000326 
Thermalloy for versions available with brass push pins Plastic | 35.0 | 35.0 7.0 31.9 | 9.67 | HS393-ND® 4.03 3.63 2.82 | 371824B00034G 
for more rugged applications Metal | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 23.4 | 7.55 | HS395-ND@ 3.82 3.44 = 2.68 | 374624B00032G 
«Minimal diameter holes are necessary for mounting Plastic | 35.0 35.0 10.0 23.4 7.55 | HS321-ND® 4.26 3.84 2.99 | 374624B00035G 
to PC Board Metal | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 | 5.15 | HS322-ND 3.83. 3.45 2.68 | 374724B00032 
Finish: Black Anodize Metal | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 | 5.15 | HS396-ND® 3.77 3.40 2.64 | 374724B00032G 
Plastic | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 ) 5.15 | HS323-ND® 3.93 3.54 2.75 | 374724B00035G 
Therm. Therm. — | Digi-Key Price Each —_| Aavid Metal | 37.4 | 37.4 | 6.0 | 32.6 | 9.91 |HS394-ND® 3.93 3.54 2.76 | 373324M00032G 
Fig.| Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced | Part No. 110 100 | Part No. Metal | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 20.3 | 6.46 | HS397-ND® 4.29 3.86 3.01 | 3749248000326 
3 | 28.5 | 285 | 10.0 30.6 9.26 HS306-ND 2.58 2.33 1.81| 10-6327-01 REV B-G Metal | 40.0 | 40.0 | 180 | 12.2 | 4.34 | HS398-ND@ 5.04 4.54 3.53 | 375024B00032G 
4 | 374 | 374 6.0 32.6 9.91 HS308-ND§ 3.39 3.06 2.38] 372924M02000G Metal | 40.1 40.0 | 11.4 | 184 | 6.02 | HS312-ND 4.03 3.63 2.83 | 364424B00032 
5 | 414 | 45.2 | 117 14.2 4.91 HS307-ND 3.24 2.92 2.27} 10-L4LB-11G Metal | 40.1 40.0 | 11.4 | 184 | 6.02 | HS391-ND@ 417 3.76 2.93 | 364424B00032G 


+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§ Finish: Green Anodize 


t+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
@ RoHS Compliant 


Panasonic “PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) Heat Sink Sheets 


PGS is a thermal interface material which is very thin, synthetically ici Tiizaai = a 
made, has high thermal conductivity, and is made from a highly Characteristics Specification caemson Digi-Ke PrieslliPanasonie 
oriented graphite polymer film. It is ideal for providing thermal | Thickness 0.1+0.03mm 0.07+0.015mm 0.025+0.01mm cam ran i Each | Part No 
management/heat-sinking in limited spaces or to provide 7 3 3 3 Z ‘ 
supplemental heat-sinking in addition to conventional means. This | 2&Ds!ty 0.85 g/cm 1.4 gem 2.1 gem 125x180 |P11438-ND 104.48 | EYG-S131810 
material is flexible and can be cut into customizable shapes. Thermal 125x90 |P11439-ND 57.46 | EYG-S091310 
ae) Conductivity (a-b plane) | 600~800WAmK) | 750~950Wi(m-K) | 1500 ~ 1700 Wi(m-K) 115x180 |P13689-ND 71.38 | EYG-S121807 
+ Excellent Thermal Conductivity (2~4 times as high as copper, | Electrical Conductivity 10000 S/em 10000 S/em 20000 S/em ae eae a Cut) 
3 ~ 6 times as high as aluminum) « Lightweight: Specific Gravity: Expansion z 
0.85 ~ 2.1 g/cm3 (1/4 ~ 1/10 of copper, 1/1.3 ~ 1/3 of aluminum Coefficient (a-b plane) 9.3 x 10-7 1/K 90x115  |P13688-ND 35.69 | EYG-S091207 
in density) * Flexible and easy to be cut or trimmed (withstands P 90x115  |P13690-ND 35.69 | EYG-S091203 
repeated bending) » Low Thermal Resistance Expansion 3.2x1054/K 60 x 90 P11440-ND 29.88 | EYG-S060910 
Application Examples: Coefficient (¢ axis) ae 57x90 P12727-NDt 33.53 | EYG-M060910SS 

pp as: F ' - - 57x90 |P12728-ND¢ 19.92 | EYG-A060910P 
* Notebook PCs, DVDs, DVCs, Mobile Phones * Semiconductor | Heat Resistance 400°C 57x90 P12729-ND+ 19.92 | EYG-A060910B 
Manufacturing Equipment (Sputtering, Dry Etching, Steppers) Bending (angle, R5) 10000 cycles 7 
* Optical Communications Equipment 9 (angle, y t With Silicon + With Tape 
TV Chemtronics Heat Sink Grease i 

Digi-Key Price Each Chemtronics 

For fast heat transfer from components. Part No. 1 25 100 Part No. 
Features: 
* Nonflammable * Noncorrosive ° Silicon Will not dry out, harden or melt * 5 oz. tube * Meets MIL-C-47113 CT40-5-ND 20.15 18.21 17.00 CT40-5 
* Stable from: -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


RorPON Heat Sinks 
NV 


Dimensions — mm Mounting Digi-Key Price Each Comair-Rotron 

Fig.| Description WxLxH Type Part No. 1 10 100 Part No. 
1 TO-220/TO-262; Aluminum; 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 19.0 x 12.8 x 12.7 1 Solderable Tab CR467-ND. 53 48 37 831402B00000 
2 D2PAK/TO-263; Copper, 0.6mm thick with Tin Plated Finish 12.7 x 26.2x9.9 SMT CR471-ND 58 52 At 832700T00000 
DPAK/TO-252; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish 22.9 x 8.0 x 10.2 SMT CR496-ND 60 54 42 834100T00000 
3 TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 36.8 x 44.5x9.4 Device Leads CR493-ND. 50 45 .35 824302B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 13.2 x 19.1 Device Leads CR472-ND 40 36 .28 821202B00000 
4 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x 13.2 x 19.1 Device Leads CR475-ND. 35 32 25 821102B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x 19.0 x 19.0 Device Leads CR482-ND 53 48 37 821502B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 6.4x 13.2 x 19.1 Solderable Device Leads CR488-ND. 35 32 25 821002B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 13.2 x 19.1 1 Solderable Tab CR473-ND: 53 48 37 821202B04000 
5 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 2 Solderable Tabs CR474-ND: 75 68 53 822202B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x13.2x 19.1 1 Solderable Tab CR477-ND: 50 45 35 821102B04000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 6.4 x 13.3 x 19.1 1 Solderable Tab CR489-ND: 50 45 135 821002B04000 
6 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Solderable Tabs CR478-ND 78 70 55 825402B03400 
7 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Solderable Tabs CR479-ND. 85 77 .60 825502B03453 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Board Locking Tabs CR480-ND. 1.25 1.13 88 825502B02853 
8 TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 5.4 x 22.5 x 30.3 2 Solderable Tabs CR481-ND. 70 63 49 811102B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 24.1 x 48.3 x 49.5 2 Solderable Tabs CR483-ND: 1.33 1.20 93 825802B05300 
9 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.7 x 44.5 x 36.8 2 Solderable Tabs CR503-ND: 1.63 1.47 1.14 826002B05300 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 24.1 x 48.3 x 23.6 2 Solderable Tabs CR507-ND: .95 86 .67 825902B05300 
TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Tabs CR484-ND: 58 52 41 833202B03300 
10 | TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Step Tabs CR486-ND: 55 50 39 833202B03700 
TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Tabs CR487-ND: 68 61 48 833202B04800 
11 TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 Device Leads CR485-ND. 40 36 .28 833202B00000 
12 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 9.5 x 22.8 x 17.8 Solderable Device Leads CR490-ND. 50 45 35 833502B00000 
13 | TO-220; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish, Integrated Spring 13.1 x 13.2 x 24.0 Solderable Device Leads CR491-ND. 90 81 63 833802T00000 
14 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 21.6 x 19.8 x 36.8 Solderable Device Leads CR492-ND 48 43 134 821702B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 2 Mechanical Tabs CR494-ND: 45 At 32 821902B00000 
15 | TO-220; Copper, 1.2mm thick with Black Paint Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 3 Solderable Tabs CR497-ND: 1.98 1.78 1.39 8256BPT00000 
TO-220; Copper, 1.2mm thick with Tin Plate Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 3 Solderable Tabs CR498-ND: 1.13 1.02 79 825600T00000 
16 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 17.8x44.5x9.5 Device Leads CR499-ND. .98 88 69 822802B00000 
17 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 17.8 x 44.5 x 12.7 Device Leads CR502-ND. 38 34 .27 822812B00000 
TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Tab CR465-ND: 50 A5 35 831302B00000 
TO-220/TO-26: Juminum; 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 Device Leads CR466-ND: 45 At 32 831502B00000 
18 | TO-220/TO-26: luminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Tab CR468-ND: 50 45 135 831502B03900 
TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Step Tab CR469-ND: 55 50 39 831502B03700 
TO-220/TO-262; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.7 x 19.0 1 Solderable Spring Tab CR501-ND: 70 63 49 833302B02800 
19 | DPAK/TO-263/SO-10/MO-184; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish 15.0 x 25.9 x 9.5 SMT CR504-ND 1.15 1.04 81 833900T00000 
20 | TO-220; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish, Integrated Spring 9.5 x 22.0 x 28.0 2 Solderable Tabs CR506-ND. 90 81 63 833702T00000 
21 TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 5.0 x 20.0 x 25.0 Device Leads CR508-ND. 70 63 49 832202B00000 
22 | TO-218/TO-220/TO-247; Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 50.8 2 Solderable Pins CR509-ND 1.23 1.41 86 411320B02500 
TO-218/TO-220/TO-247; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 25.0 x 41.6 x 38.1 2 Solderable Pins CR510-ND: 1.53 1.38 1.07 411616B02500 
23 | TO-218/TO-220/TO-247; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 25.0 x 41.6 x 38.1 2 Solderable Pins CR511-ND: 1.53 1.38 1.07 411615B02500 
TO-218/TO-220/TO-247; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 25.0 x 41.6 x 50.8 2 Solderable Pins CR512-ND: 1.90 74 1.33 411621B02500 
24 | TO-202/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 25.4 2 Solderable Pins CR513-ND 1.45 1.04 81 411910B02500 
25 | TO-202/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 38.1 2 Solderable Pins CR514-ND 1.23 at 86 411915B02500 
TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 25.4 2 Solderable Pins CR515-ND: 1.25 1.13 88 412310B02500 
26 | TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 38.1 2 Solderable Pins CR516-ND: 1.43 1.29 1.00 412315B02500 
TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 50.8 2 Solderable Pins CR517-ND: 1.73 1.56 1.21 412320B02500 
27 | DPAK/TO-263; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish 19.4 x 25.4 x 11.4 SMT CR518-ND 1.05 95 74 834000T00000 


+ See data sheets for specific Board Mount + See data sheets for specific Component Mounting Hole Patterns 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1171 


Wakefield 
Engineering 


Heat Sinks 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader 
in innovative thermal management solutions. Their products 
range from board level heat sinks for both surface mount and 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and 
CPUs. Wakefield Engineering offers a single source for all of 


your thermal requirements. DeltaPads are replacements to heat 
sink grease but without any mess. They are heat conducting, 
electrically isolating pads to go between the heat sink and your 
semiconductor device. TO-220 heatsinks will also fit TO-202 
and TO-126 packages. 


CPU, PGA and BGA Heat Sinks 


609 Series: Fits PowerPC 601, 604, 255BGA 628 Series: Fits IntelDX4, 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig. | Description LxWxH Part No. i 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive (.18mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1000-ND® 63 45 .32 | 173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, Adhesive (.18mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1079-ND® 84 60 42 |173-7-240A 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.28mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1080-ND® 53 38 .27 |173-9-230P 
; | DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.23mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1001-ND® 95 68 48 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1002-ND@ 49 208) .25 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1003-ND® 39 .28 .20 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1004-ND® 42 30 .21 |175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 21.8 x 18.8 x 4.1 dia. 345-1005-ND® 67 48 .34 | 175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pack — 345-1006-ND@ 5.04 3.36 2.61 |120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar —_— 345-1007-ND® 13.02 8.68 6.73 | 120-2 
2 Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube —_— 345-1008-ND® 24.43 17.10 14.66 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar — 345-1009-ND® 29.78 20.85 17.87 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can — 345-1010-ND@ 147.95 103.57 88.77 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 Oz Tube - 345-1011-ND@ 26.23 18.36 15.74 | 126-4 
3 D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1012-ND 53 38 .27 | 217-36CT6 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1099-ND@ 5 30 .24 | 217-36CTE6 
4 | TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base 9.40 x 9.65 dia. 345-1013-ND@ 14.94 9.96 7.72 | 260-4T5E 
5 | 10-220, Self-Locking, Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 21.59 345-1016-ND@ 67 AB .34 | 235-85AB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs, Black] 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1018-ND 1.89 1.35 .95 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 18.03 345-1019-ND@ 42 30 .21 | 289-AB 
TO-220, Dual Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1020-ND@ 60 A3 .30 | 290-1AB 
g | 10-220, Dual Mount Low Cost, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1021-ND@ 60 43 .30 | 290-2AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 19.05 x 9.52 x 19.05 345-1022-ND@ 56 40 .28 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 13.21 x 9.52 x 19.05 345-1023-ND 42 30 21 |274-1AB 
TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1081-ND 1.12 80 .56 | 206-1PABH 
TO-220, Wave-Solderable Low-Cost Heat Sinks 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1088-ND 1.89 1.35 .95 | 287-1ABH 
7_| TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs 22.23 x 5.46 X 31.75 345-1024-ND 1.72 1.23 .86 | 288-1AB 
8 | TO-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 25.40 x 9.14 x 21.84 345-1025-ND@ 88 63 -44 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 25.40 345-1026-ND 2.70 1.93 1.35 |634-10ABP 
9 | TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 38.1 345-1091-ND 2.91 2.08 1.46 |634-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 50.80 345-1027-ND 3.05 2.18 1.53 | 634-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1028-ND 2.31 1.65 1.16 |637-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 38.10 345-1029-ND 249 1.78 1.25 | 637-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 50.80 345-1030-ND 2.84 2.03 1.42 |637-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 25.40 345-1031-ND 2.70 1.93 1.35 |647-10ABP 
40 | 10-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1032-ND 2.98 213 1.49 |647-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1033-ND 245 1.75 1.23 |657-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1034-ND 245 1.75 1.23 |657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 50.80 345-1035-ND 2.98 213 1.49 |657-20ABP 
TO-220 Pwr. SpeedClip Mount With Pins (Order clip below)|_ 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1037-ND 3.15 2.25 1.58 | 667-10ABPP. 
— | SpeedClip, Stainless Steel for 667 Series - 345-1039-ND@ 95 68 48 | 330-SC 
11 | TO-220 Self-Locking Horizontal/Vertical Mount, Black 14.48 x 12.70 x 19.05 345-1040-ND@ 56 40 .28 | 230-75AB 
T0-220 Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 44.45 x 9.52 x 17.78 345-1041-ND® 9 35 .25 | 270-AB 
12 | TO-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black | 44.45 x 12.70 x 17.78 345-1042-ND@ 56 40 .28 | 271-AB 
TO-220 Dual Mount Horizontal, Black 44.45 x 9.52 x 36.83 345-1043-ND@ 67 48 .34 | 272-AB 
13 | IGBT and SSRs Power Modules Black 180.01 x 124.97 x 135.64| 345-1046-ND@ 120.13 84.09 72.08 | 392-180AB 
TO-3 Power Horizontal Mount Double Fin, Black 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1047-ND@ 12.75 8.50 6.59 | 401-A 
14 Power Heat Sink Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1048-ND@ 12.75 8.50 6.59 | 401-K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 76.20 x 66.55 345-1049-ND@ 15.30 10.20 7.91 | 421-K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 139.70 x 66.55 345-1050-ND@ 19.33 13.53 11.60 |423-K 
15 | TO-3 Power, Horizontal Mount, Omnidirectional, Black 45.97 x 45.97 x 31.75 345-1051-ND® 12.42 8.28 6.42 |680-125A 
46 | 10-3 Heavy Duty Power, Horizontal Mount, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1052-ND@ 10.89 7.26 5.63 |641-A 
Power Heat Sink, Horizontal Mount, No Holes, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1053-ND@ 10.89 7.26 5.63 | 641-K 
17 | 14-16 Dip IC Heat Sink, Glue On, Black 19.05 x 10.54 x 6.10 345-1054-ND® 1.96 1.40 .98 | 651-B 
18 Surface Mount, Black 22.9 x 8.0 x 10.2 345-1082-ND 91 65 46 |218-40CT3 
Surface Mount, Aluminum Natural 26.2 x 12.7 x 10.2 345-1083-ND 1.05 ho 53 | 218-40CT5 
19 | TO-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x12.7x 19.1 345-1085-ND 67 AB .34 | 262-75AB-05 
20 | TO-220, Low-Height Wave-Solderable, Black 19.1 x 12.7 x 13.2 345-1087-ND@ 42 30 21 | 274-2AB 
21 | Stud-Mount, Black, ID=5.1mm —x33.8x 12.3 345-1095-ND@ 2.00 1.43 1.00 | 695-1B 
Half Brick DC/DC Converter, Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1055-ND@ 3.96 2.64 2.05 |518-95AB 
22 | Half Brick DC/DC Converter With Hardware/Thermal Pad 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1056-ND® 7.53 5.02 3.90 |518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 11.43 345-1057-ND® 3.39 2.26 1.76 |528-45AB 
@ RoHS Compliant 


Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4 658 Series: Fits IntelIDX4, AM29240, PowerPC 603 


Dimensions -mm_| Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig.| Description LxWxH Part No. 1! 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 

17 | 35mm BGA Unidirectional Fin Heat Sink 35.00 x 35.00 x 11.4 |345-1092-ND@ 2.28 1.63 1.14|642-45AB 

22 | 16.5mm BGA/PGA With Thermal Tape, Black 16.5X16.5x8.9 | 345-1101-ND® 2.35 1.68 1.18|LTN20069-T5 

23 | 40mm QFP and 21mm BGA With Clips and Thermal Tape, Black | 73.41 x 50.80 x 12.70 | 345-1058-ND@ 10.65 7.10 5.51 |609-50ABS3 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 |345-1059-ND 3.29 2.35  1.65|624-25ABT4 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 |345-1098-ND@ 2.82 1.88  1.46|624-25ABT4E 
25mm BGA With Thermal Double Sided Tape 24.99 x 24.99 x 6.35 | 345-1060-ND 3.71 2.65 1.86|625-25ABT4 
17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 10.16 | 345-1061-ND@ 2.66 1.90 1.33|628-40AB 
17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 16.51 | 345-1062-ND@ 240 1.60 1.24 /628-65AB 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 6.35 |345-1036-ND@ 1.58 1.13  .79/658-25AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94x 6.35 |345-1063-ND 3.36 240 1.68/658-25ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 27.94 x 27.94 x 6.35 |345-1096-ND® 3.27 218 1.69|658-25ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94x 6.35 |345-1065-ND 3.21. 2.14 1.66 |658-25ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1066-ND@ 1.65 1.18 _.83|658-35AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 |345-1067-ND@ 3.27 2.18  1.69|658-35ABT3 

24 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1068-ND 3.33 2.22 1.73|658-35ABT4 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 |345-1100-ND@ 3.33 2.22  1.73|658-35ABT4E 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1069-ND@ 1.72 1.23  .86|658-45AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black __| 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1097-ND@ 3.39 2.26 1.76 |658-45ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1071-ND 3.48 2.32  1.80|658-45ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1072-ND@ 2.00 1.43  1.00/658-60AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1073-ND 3.27 2.18 1.69/658-60ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1075-ND@ 3.54 2.36 1.83|658-60ABT3 
21mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 21.01 x 21.01x 11.4 |345-1089-ND@ 3.29 2.35 1.65 |624-45ABT3 
25mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 24.99 x 24.99 x 11.4 |345-1090-ND@ 2.31 1.65 1.16/625-45AB 
Pin Fin Heat Sinks, Black 40.6 x 40.6x 13.3 | 345-1093-ND@ 3.33 2.38  1.67|655-53AB 
Omnidirectional Pin Fin, Black 27.9xX27.9x15.2 | 345-1094-ND 3.60 2.40 1.86 |658-60ABT4 

CPU Composite Cooler — RoHS Compliant 

95,| CPU Composite Cooler for 84-100QFP, 169BGA, No Tape, Black | 16.51 x 16.51 x 10.16 | 345-1076-ND 2.03 1.45  1.02/D10650-40 

CPU Composite Cooler for 128-200QFP, 313BGA, No Tape, Black | 21.59 x 21.59 x 10.16 | 345-1077-ND 2.52 1.80 1.26 |D10850-40 
@ RoHS Compliant 
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Q ATS a we High Performance Heat Sinks 


Innovations in Thermal Management™ 


ATS maxiFLOW™ Heat Sinks have a low profile, spread fin array to maximize surface area for more Thermal Resistance 


effective convection (air) cooling. Their extruded aluminum fabrication minimizes thermal resistance and Dimensions Unducted Flow] Ducted Flow 

weight. Testing at an air flow rate of just 100 lfm shows that device junction temperatures (Tj) can be (mm) @ 200 LEM @ 200 LEM Key Price Each 

reduced by more than 40 percent below the temperatures achieved using other heat sinks. [i w H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 410 400 

The maxiGRIP™ Heat Sink Attachment System features a plastic frame clip that snaps securely around a 29 29 175 3.5 28 ATS1038-ND+ 12.42 9.55 8.01 

component's perimeter. A stainless steel spring clip runs through the heat sink’s fin field, fastens securely 

to the plastic frame and applies steady, even pressure to the component. The system allows easy sink 30 30 17.5 3.4 27 ATS1039-NDt 12.53 9.64 8.08 

detachment and reattachment with no damage to the component. 31 31 17.5 3.3 27 ATS1040-NDt 12.67 9.74 8.17 

There is no over or under tightening of the sink to the processor. Component/heat sink assemblies using 32.5 32.5 17.5 27 21 ATS1041-NDt 12.78 9.83 8.24 

maxiGRIP meet Telcordia GR-63-Core Office Vibration, ETSI! 300 019 Transportation Vibration; and MIL- 33 33 175 27 24 ATS1042-NDt 12.85 9.88 8.28 

STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing standards. 

BGA Cc li Ss I ti 35 35 17.5 2.3 1.7 ATS1043-NDt 12.92 9.93 8.33 

00 ing olutions 37.5 37.5 17.5 21 1.6 ATS1044-NDt 13.05 10.04 8.41 

40 40 17.5 2.0 1.6 ATS1045-NDt 13.19 10.14 8.50 
42.5 42.5 17.5 1.9 1.5 ATS1046-NDt 13.30 10.23 8.57 
45 45 17.5 1.6 1.3 ATS1047-NDt 13.43 10.33 8.66 


maxiFLOW Low Profile Heat Sink with maxiGRIP attachment. Designed 
for component heights from 1.5 to 2.99mm, Black Anodized, Phase 
Change Material 


Component height is defined as the distance from the top of the PCB to the top of the component. 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow) Ducted Flow 
(mm) @200LFM | @200LFM Price Each 
fL w H (1m/sec.) (1m/sec.) 1 10 100 
17 17 9.5 18.5 12.6 ATS1048-NDt 10.44 795 6.81 
19 19 9.5 16.7 11.6 ATS1049-NDt 10.60 8.07 6.92 
21 24 9.5 12.0 8.0 ATS1050-NDt 10.76 8.19 7.02 
23 23 9.5 11.0 75 ATS1051-NDt —- 10.93 8.32 7.13 
maxiFLOW Standard Height Heat Sink with maxiGRIP attachment. 25 25 95 86 55 ATS1052-NDt 11.09 8.44 7.23 
Designed for component heights from 3 to 4.5mm, Blue Anodized, 27 7 95 20 53 ATS1053NDt 11.27 258 7.35 
Phase Change Material 29 «29ts—«O*'S 74 5.0 ATS1054-NDt 11.43 870 7.46 
Component height is defined as the distance from the top of the PCB to the top of the component. 30 30 95 72 49 ATS1055-NDt 11.30 8.69 7.28 
rREERTSRFISSISIERGS 31 31 9.5 7.0 48 ATS1056-NDt 11.39 8.76 7.34 
Dimencions UaUCtSAIE Tow UCISCIRION 325 325 95 6.0 3.8 ATS1057-NDt —- 11.50 884 = 7.44 
(mm) @200LFM | @200LFM | Digi-Key Price Each 33 33 9.5 5.9 3.8 ATS1058-NDt 11.54 8.88 7.44 
L Ww H (1m/sec.) (im/sec.) Part No. 1 10 100 35 35 95 5.3 3.4 ATS1059-NDt 11.59 8.91 7.47 
17 17 75 18.2 13.9 ATS1000-NDt 10.17 774. 663 375 375 95 49 3.0 ATS1060-NDt 11.70 9.00 7.54 
19 19° «75 16.5 12.9 ATS1001-NDt 1026 7.81 6.9 40 40 95 45 28 pcchauetg $8611.81 8699.09 7.62 
a py +6 148 a8 ere 1037 w60r 677 425 425 95 43 27 ATS1062-NDt 11.90 9.16 7.68 
23 23 75 10.9 8.3 ATS1003-NDt 10.47 797 6.83 45 45 9.5 4.0 2.3 ATS1063-NDt —12.02 9.24 07.75 
pe 3B ae ae ei ATS1004-NDt 10.58 sO 6:90 17 17 14.5 10.9 85 ATS1064-NDt =: 11.32 8.61 7.38 
19 19 14.5 10.4 79 ATS1065-NDt 11.48 8.74 7.49 
27 27 75 7.9 5.8 ATS1005-NDt —-10.67 8.12 6.96 21 21 14.5 72 5.4 ATS1066-NDt 11.41 8.78 7.36 
29 29 75 7.4 5.6 ATS1006-NDt —_ 10.79 8.21 7.04 23 23 14.5 6.6 54 ATS1067-NDt 11.59 8.91 7.47 
30 30 75 7 5.4 ATS1007-NDt — 10.90 83000 7.11 25 2 (14.5 51 3.8 ATS1068-NDt 11.77 9.05 7.59 
31 31 75 6.9 5.3 ATS1008-NDt 10.99 8.37 TAT 27 27 14.5 4.8 3.6 ATS1069-NDt 11.95 9.19 7.70 
325 325 7.5 5.9 4.2 ATS1009-NDt = 11.11 846 = 7.25 29 29 14.5 45 3.4 ATS1070-NDt 12.13 9.33 7.82 
33 os Ss _ 45 ATS1010-NDt 11.16 pier G38 30 30 14.5 43 3.4 ATS1071-NDt 12.24 9.42 7.89 
Re 35 75 ae aa ATS1O11-NDt 11.22 Mea ya 31 31 14.5 4.2 3.3 ATS1072-NDt 12.33 9.48 7.95 
a75 375 «75 49 33 ATS1012-ND¢ 11.34 863 7.40 325 325 145 35 2.6 ATS1073-NDt 12.44 9.57 8.02 
40 400275 45 32 ATS1013-NDt 11.45 8727.47 a - a a - pees pe ao a 
$28) 8250 78 a8 oe USIOMENEIG 11.82 et 200) 375 37.5 145 27 2.0 ATS1076-NDt 12.67 9.74 847 
45 45 75 4.0 2.6 ATS1015-NDt —- 11.43 8.79 7.37 40 40 14.5 25 1.9 ATS1077-NDt 12.78 9.83 8.24 
7 7 12.5 Wa 9.0 ATS1016-NDt —10.99 8.3700 7.17 425 425 145 24 18 ATS1078-NDt 12.92 9.93 8.33 
19 19 12.5 10.2 8.4 ATS1017-NDt 11.11 8.46 7.25 45 45 14.5 24 15 ATS1079-NDt 13.03 = 10.02 8.40 
21 21 12.5 7.2 57 ATS1018-NDt 11.22 854 7.32 17 17 19.5 8.1 65 ATS1080-NDt 12.02 9.24 7.75 
23 23 12.5 67 5.4 ATS1019-NDt 11.34 8.63 7.40 19 19 19.5 75 61 ATS1081-NDt 12.20 9.38 7.86 
2 «2512.5 52 4.0 ATS1020-NDt 11.45. 872.~—«7.47 a et. 195 _ a2 AUB 1298 86962 7.08 
27-87 12.5 48 3.8 ATS1021-NDt 11.32 8871 7.30 3. 23° 1915 _ a0 AUS ND; A 
29 «2912.5 45 37 ATS1022-NDt 1143 879 7.37 25 250 19.5 3.8 29 pucICcoig 812.76 9.81 8.28 
30 30 12.5 4.4 3.6 ATS1023-NDt 11.54 8.88 7.44 ef at oe cae ee eee = 12.96 oe, foe 
29 29 19.5 3.4 27 ATS1086-NDt 13.16 10.13 8.49 
Si 80 L129 a3 35 euCeseigy 1166 | 8977.52 30 30 195 33 26 ATS1087-NDt 13.28 1021 8.56 
325 325 125 35 28 ATS1025-NDt 11.79 9.07 7.60 31 31 195 32 26 ATS1088-NDt 1339 1030 6.63 
33 33 12.5 3.5 2.7 ATS1026-NDt 11.84 9.10 7.63 325 325 19.5 Payg 2.0 ATS1089-NDt 13.22 10.40 8.72 
35 35 12.5 3.0 2.2 ATS1027-NDt 11.90 9.16 7.68 33 33 19.5 2.6 2.0 ATS1090-NDt 13.27. 10.44 8.75 
375 375 125 28 24 ATS1028-NDt 12.02 9.24 7.75 35 35 19.5 2.2 16 ATS1091-NDt 13.33 1049 879 
40 40 12.5 26 2.0 ATS1029-NDt 12.13 9.33 7.82 37.5 37.5 19.5 21 1.6 ATS1092-NDt 13.44 10.57 8.86 
425 425 125 24 2.0 ATS1030-NDt 12.26 943 7.91 40, 4019.5 2.0 15 DISIOOSNDTG 19.57 10.68 = 8.95 
45 45 125 214 16 ATS1031-NDt 12.38 952 7.98 425 425 195 1.9 15 ATS1094-NDt 13.71 10.78 9.04 
pe i” ive oe 68 ATS1032-NDt 11.68 hog? ea 45 45 19.5 1.6 1.2 ATS1095-NDt 1382 1087 9.11 
19 19 17.5 77 6.4 ATS1033-NDt 11.81 9.09 7.62 * . 
21 21 17.5 5.4 43 ATS1034-NDt 11.93 9.17 7.69 NEW! Thermal Management Design Kit 
23 23 175 54 44 ATS1035-NDt 12.04 9.26 7.76 The Thermal Management Design Kit contains maxiFLOW™ heat sinks and maxiGRIP™ sink attachment 
systems (1 each of 96 parts denoted). 
25 25 17.5 3.9 3.0 ATS1036-NDt 12.17 9.36 7.85 
oe - on ne ae ATS1037-NDt 12.29 gas. “yee $ATS1397-ND" (ATS*TMDK=96) i.22.5.2uacnadasernedssnahaseasdedahacnaasadineSdnensdihessncsadaanadong $870.00 
(Continued) 
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Q ATS a2 High Performance Heat Sinks 


maxiGRIP™ Heat Sink Attachment Assembly with Straight-Fin Heat BGA Cooling Solutions 
Sink, Black Anodized, Thermal Tape 


maxiFLOW™ Heat Sink Using Thermal Tape Attachment, Blue Anodized 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow) Ducted Flow 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
E WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. i 10 100 - 
7 +17 95 24.3 123 ATS1147-ND 971 739 6.33 Thermal Resistance 
19 19 95 22.0 11.6 ATS1148-ND 9.80 7.46 6.39 Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow oe ; 
21 ot 9.5 20.2 10.9 ATS1149-ND 989 7.53 6.45 (mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
23 23 9.5 16.8 7.6 ATS1150-ND 10.01 7.62 6.53 L w H (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 
25 25 9.5 15.3 7.3 ATS1151-ND 10.10 7.69 6.59 165 15—~O75 19.7 146 ATS1096-ND 7.35 5.44 4.50 
oT «aT 9.5 144 7.0 ATS1152-ND 10.21 7.77 (6.66 7 #47”~«(O78 18.2 13.9 ATS1097-ND 7.43 550 4.55 
a) 9.5 13.4 6.7 ATS1153-ND 10.30 7.84 6.72 
30 3095 127 66 ATS1154-ND 1040 791 6.78 12) 18. E8 16.5 12.9 RENTON) 50) Geibe" {4.89 
31 31 9.5 12.0 5A ATS1155-ND 10.51 8.00 6.86 al al 75 11.9 8.8 ATS1099-ND 7.58 5.46 4.55 
32.5 32.5 9.5 11.3 5.0 ATS1156-ND 10.63 8.09 6.93 23 23 75 10.9 8.3 ATS1100-ND 7.65 5.51 4.59 
33.33 9.5 4 5.0 ATS1157-ND 10.65 811 6.95 
3285 O'S 10.3 48 ATS1158-ND 10.72 816 6.99 2° 25 78 8.6 6.1 ASAE D) 773 ST 4.64 
375 375 95 10.0 3.8 ATS1159-ND 10.83 8.25 7.07 nee 79 5.8 ATS1102-ND 7.80 5.62 4.68 
40 40 9.5 Oa 3.7 ATS1160-ND 10.95 8.33 7.14 29 29 75 7A 5.6 ATS1103-ND 7.88 5.67 4.73 
42.5 425 95 8.4 3.6 ATS1161-ND 11.04 8.40 7.20 60. tap. : 3 74 ea AIS KOORD 7.95 By cage 
45 45 9.5 8.4 2.9 ATS1162-ND 11.16 8.49 7.28 : . . : : : 
17 17145 13.4 78 ATS1163-ND 10.47. 7976.88 ah e- he 69 ts CURRY) A le eed 
19 19 14.5 12.0 7.4 ATS1164-ND 10.56 8.04 6.89 32.5 325 75 5.9 4.2 ATS1106-ND 8.13 5.85 4.88 
a Bt 14.5 114 vA ATS1165-ND 10.67 812 6.96 
23. 2314.5 8.8 4.9 ATS1166-ND 10.79 8.21 7.04 So. 888 58 42 ATSLIOZND hs Ser 488 
2 2514S a4 47 ATS1167-ND 1088 828 7.10 3 357.5 5.3 3.4 TS TOG NEY 787 8.01 4.02 
27 27 14.5 7.6 4.5 ATS1168-ND 10.99 8.37 7A7 37.5 375 7.5 4.9 3.3 ATS1109-ND 7.94 5.96 4.97 
29 (2914.5 7A 4.4 ATS1169-ND 1444 8.46 7.25 40 40 75 45 3.2 ATS1110-ND 8.02 6.02 5.01 
30 30 145 6.9 43 ATS1170-ND 11.22 8.54 7.32 
31 31 14.5 6.2 3.3 ATS1171-ND 11.34 8.63 7.40 425 425 75 43 3.0 ATS1111-ND 8.11 6.09 5.07 
325 325 145 5.9 3.2 ATS1172-ND 11.45 872 747 45 45 75 4.0 2.6 ATS1112-ND 818 614 5.12 
33 33 14.5 5.8 3.2 ATS1173-ND 11.50 8.75 7.50 15 15 12.5 11.7 9.4 ATS1113-ND 8.35 6.27 5.22 
35 35 14.5 5.4 3.4 ATS1174-ND 11.32 871 7.30 
375 375 145 5.0 2.4 ATS1175-ND 11.43 8.79 7.37 126 Ws oe ATSULND 8.45 Sit 5.28 
40 40 14.5 46 2.4 ATS1176-ND 11.54 8.88 7.44 19 1912.5 10.2 8.4 ATS1115-ND 8.52 6.39 5.33 
42.5 42.5 14.5 4.3 2.3 ATS1177-ND 11.66 8.97 7.52 241 Psy 12.5 7.2 5.7 ATS1116-ND 8.62 6.47 5.39 
45 45 «(145 44 19 ATS1178-ND 411.77 9.05 7.59 
17 17 19.5 9.3 5.6 ATS1179-ND 10.93 8.32 7.13 en Re BS ze said ee) Sa et 88S 
19 19 19.5 8.4 5.3 ATS1180-ND 11.02 8.39 7.19 250 25 12.5 5.2 4.0 ATS1118-ND 8.78 6.59 5.49 
| 19.5 78 5.1 ATS1181-ND 11.13 8.47 7.26 27 (27 12.5 4.8 3.8 ATS1119-ND 8.88 6.66 5.55 
23 23 19.5 7.3 4.9 ATS1182-ND 11.25 8.56 7.34 29 29 12.5 45 3.7 ATS1120-ND 8.98 6.74 5.61 
25 2519.5 5.7 3.4 ATS1183-ND 11.36 8.65 7.41 
oT aT 19.5 5.3 3.3 ATS1184-ND 11.48 874 7.49 30, 3012.5 4.4 3.6 ATS1121-ND 9.07 6.81 5.67 
29 «2919.5 5.0 3.2 ATS1185-ND 11.34 8.72 7.31 31 3112.5 4.3 3.5 ATS1122-ND 9.14 686 572 
30 3019.5 48 34 AUSISGNDE 11.45 8.81 7.39 325 325 125 3.5 2.8 ATS1123-ND 9.24 693 5.78 
31 31 19.5 47 34 ATS1187-ND 11.57 8.90 7.46 
325 325 195 44 23 ATS1188-ND 11.68 8.98 7.53 SB 298-122 igs ee ea oe ee 8) 
33-33 19.5 44 2.3 ATS1189-ND 11.72 9.02 7.56 35 3512.5 3.0 2.2 ATS1125-ND 9.34 7.01 5.84 
So) ee, 1818 _ oe Abeea 1.79 68.07 7.60 375 375 12.5 28 24 ATS1126-ND 9.43 7.08 5.90 
37.5 37.5 19.5 3.5 22 ATS1191-ND 11.93 917 7.69 io io. BE 56 316 eeean ges. 7g. B66 
40. 40 195 3.2 17 ATS1192-ND 12.04 9.26 7.76 : : : : ; : ; 
425 425 195 3.0 A ATS1193-ND 12.15 9.35 7.83 42.5 42.5 12.5 2.4 2.0 ATS1128-ND 9.62 7.02 6.02 
45 45 19.5 28 16 ATS1194-ND 12.29 9.45 7.92 45 45 «125 24 1.6 ATS1129-ND 9.72 7.09 6.08 
15 1517.5 8.7 7A ATS1130-ND 982 716 6.14 
. . 7 6 17)—««175 8.3 6.8 ATS1131-ND 9.91 7.23 6.20 
maxiGRIP™ Installation and Removal Tool 
axiG stallation and Removal Tools 19 «1917.5 77 6.4 ATS1132-ND 10.01 7.30 6.26 
Heat Sink Size is referring to maxiGRIP Heat Sink Attachment Assemblies compatible with tools. 24 21 175 5.4 43 ATS1133-ND 9.71 7.39 6.33 
Heat Sink Size (mm) Digi-Key Price ATS 23 23 «17.5 54 44 ATS1134-ND 9.80 746 6.39 
E Wy Barina: Bach BartiNo: 25 «(85175 3.9 3.0 ATS1135-ND 989 753 6.45 
19 19 ATS1382-ND 71.91 MGT190 
21 21 ATS1383-ND 71.91 MGT210 27 (27-175 3.7 2.9 ATS1136-ND 10.01 762 6.53 
23 23 ATS1384-ND 71.91 MGT230 29 2917.5 3.5 2.8 ATS1137-ND 1010 7.69 6.59 
25 25 ATS1385-ND 71.91 MGT250 30 30 17.5 3.4 27 ATS1138-ND 10.19 7.76 6.65 
24 - ATSISB6;NE) me Mere/0 3 38t175 33 27 ATS1139-ND 10.30 7.84~—«6.72 
fa USAIN a MET Z20 325 325 175 27 24 ATS1140-ND 1040 7.91 6.78 
30 30 ATS1388-ND 71.91 MGT300 
31 31 ATS1389-ND 71.91 MGT310 33. 33-175 27 24 ATS1141-ND 10.44 7.95 6.81 
32.5 32.5 ATS1390-ND 71.91 MGT325 35 35 «17.5 2.3 1.7 ATS1142-ND 10.51 8.00 6.86 
38 og SUSIE cat MeTso0 375 375 175 24 1.6 ATS1143-ND 10.60 -8.07,— «6.92 
35 35 AUSSI) eed MGT350 40 40 175 2.0 1.6 ATS1144-ND 10.72. 8.16 — 6.99 
37.5 37.5 ATS1393-ND 71.91 MGT375 
- 46 HGS EOAN TD 71.91 MGT400 42.5 42.5 17.5 1.9 15 ATS1145-ND 10.83 8.25 7.07 
42.5 42.5 ATS1395-ND 71.91 MGT425 45 45 17.5 1.6 1.3 ATS1146-ND 10.93 8.32 7.3 
45 45 ATS1396-ND 71.91 MGT450 (Continued) 
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Q ATS tei High Performance Heat Sinks (cont.) 


Tanovations in Thermal Management™ 


High Aspect Ratio Extrusion 


Straight Fin Heat Sink with Thermal Tape Attachment, Black Anodized Cross-Cut Heat Sink with Thermal Tape Attachment, Black Anodized 


Thermal Resistance Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow) Ducted Flow Dimensions Unducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM | Digi-Key Price Each (mm) @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
E WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 10 100 L WwW H (1m/sec.) Part No. il 10 100 
15 15 9.5 26.2 12.7 ATS1195-ND 6.30 4.67 3.86 15 15 9.5 29.5 ATS1263-ND 6.38 4.72 3.91 
17 17 9.5 24.3 12.3 ATS1196-ND 635 4.70 3.89 17 17 9.5 28.0 ATS1264-ND 6.48 480 3.97 
19 19 9.5 22.0 11.6 ATS1197-ND 6.43 4.76 3.94 19 19 9.5 24.0 ATS1265-ND 6.58 487 4.03 
24 21 9.5 20.2 10.9 ATS1198-ND 648 4.80 3.97 24 24 9.5 21.9 ATS1266-ND 6.68 4.94 4.09 
23 23 9.5 16.8 7.6 ATS1199-ND 6.55 4.85 4.01 23 23 9.5 18.0 ATS1267-ND 6.78 5.02 4.15 
25 25 9.5 15.3 73 ATS1200-ND 6.63 4.91 4.06 25 25 9.5 16.5 ATS1268-ND 6.88 5.09 4.21 
27 27 9.5 144 7.0 ATS1201-ND 668 4.94 4.09 27 27 9.5 15.5 ATS1269-ND 6.98 517 4.27 
29 29 95 13.4 6.7 ATS1202-ND 6.75 5.00 4.14 29 29 9.5 14.5 ATS1270-ND 7.10 5.26 4.35 
30 30 9.5 12.7 6.6 ATS1203-ND 6.83 5.06 4.18 30 30 9.5 14.0 ATS1271-ND 7.15 5.30 4.38 
31 31 9.5 12.0 51 ATS1204-ND 6.88 5.09 4.21 31 31 9.5 13.5 ATS1272-ND 7.23 5.35 4.43 
32.5 32.5 9.5 11.3 5.0 ATS1205-ND 6.95 5.15 4.26 32.5 32.5 9.5 12.5 ATS1273-ND 7.28 5.39 4.46 
33 33 9.5 144 5.0 ATS1206-ND 6.98 517 4.27 33 33 95 12.3 ATS1274-ND 7.30 5.41 4.47 
35 35 95 10.3 48 ATS1207-ND 7.03 5.20 4.30 35 35 9.5 11.3 ATS1275-ND 7.35 5.44 4.50 
375 375 95 10.0 38 ATS1208-ND 7.10 526 4.35 37.5 37.5 9.5 4 ATS1276-ND 7.40 5.48 4.53 
40 40 9.5 9.4 3.7 ATS1209-ND 7.18 5.31 4.40 40 40 9.5 10.0 ATS1277-ND 7.48 5.54 4.58 
425. 425 95 84 36 ATS1210-ND 7.23 535. 443 42.5 42.5 9.5 9.2 ATS1278-ND 7.55 5.44 4.53 
45 45 9.5 8.4 29 ATS1211-ND 7.30 5.41 4.47 45 45 9.5 9.2 ATS1279-ND 7.63 5.49 4.58 
15 15 14.5 19.4 12.9 ATS1212-ND 7.45 5.52 4.56 15 15 14.5 21.4 ATS1280-ND 7.55 5.44 4.53 
17 17 14.5 13.1 78 ATS1213-ND 7.53 542 4.52 7 17 14.5 15.5 ATS1281-ND 7.68 5.53 4.61 
19 19 145 120 74 ATS1214-ND 7.60 548 4.56 19 19 14.5 13.4 ATS1282-ND 7.80 5.62 4.68 
24 24 14.5 144 74 ATS1215-ND 7.68 553 4.61 cu at i2 12.0 AIRSHERSN) Z.20", “5B 474 
23002-8145 88 49 ATS1216-ND 7.75 5.58 4.65 28 28 ee a pie aE Ne BOS BiB abe 
en) 84 47 ATS1217-ND 7.85 5.66. 4.71 26 = 14.5 ba USAC INTg) Gee, “er? aed 
27 kT 14.5 7.6 45 ATS1218-ND 7.93 5.71 476 - Zr ee ras ATS 28e NE) Ce ee eee 
29 29 14.5 74 44 ATS1219-ND 800 5.76 4.80 29 29 14.5 78 AUER TAN) 8.06 6.05504 
30 30 14.5 69 43 ATS1220-ND 808 582 4.85 30 30 12.5 76 (ASHER EE AD) 8140 6.11 5.09 
31 31 14.5 6.2 3.3 ATS1221-ND 7.82 5.87 4.89 ae Bae ie ee aes ee ot oe 
32.5 32.5 14.5 5.9 3.2 ATS1222-ND 7.92 5.94 4.95 : : ; : é ; : ; 
33 33 14.5 58 32 ATS1223-ND 7.94 5.96 4.97 2 = ve = ae ee are oo 
35 35 14.5 5.4 3.1 ATS1224-ND 7.99 6.00 5.00 : : s : : z 
375875145 5.0 24 | ATS1225-ND 6.06 6.05 5.04 Biol “SERS 18 oe eee Ne eae eee eet 
40 40 14.5 541 ATS1294-ND 8.52 6.39 5.33 
40 40 14.5 4.6 2.4 ATS1226-ND 8.16 6.12 5.10 
42.5 42.5 14.5 47 ATS1295-ND 8.59 6.45 5.37 
42.5 42.5 14.5 4.3 23 ATS1227-ND 8.23 6.18 5.15 
45 45 14.5 45 ATS1296-ND 8.66 6.50 5.42 
45 45 14.5 44 1.9 ATS1228-ND 8.33 6.25 5.21 fa 7 _ ei SEED ai Bae. oes 
15 15 19.5 13.4 9.5 ATS1229-ND___7.82 5.87 4.89 : : : : : 
7 7 195 93 5.6 ATS1230-ND 7.92 5.94 4.95 ay Me” eS 18 pS 228 ND B06: { =< 8:05:"_<2-04 
19 19 19.5 9.2 ATS1299-ND 8.18 6.14 5.12 
19 19 19.5 8.4 53 ATS1231-ND 7.99 6.00 5.00 
24 24 19.5 8.4 ATS1300-ND 8.30 6.23 5.19 
24 21 19.5 78 5 ATS1232-ND 8.06 6.05 5.04 
23 23 19.5 78 ATS1301-ND 8.42 6.32 5.27 
23 23 19.5 73 49 ATS1233-ND 8.16 612 5.10 BS es jae a8 TORDATS ee Gass ies 
25 25 19.5 5.7 3.4 ATS1234-ND 8.23 6.18 5.15 : : : : : 
27 27 19.5 5.3 3.3 ATS1235-ND 8.33 6.25 5.21 er a 192 28 AIS SOS ND. ae Bee 
29 29 19.5 5.5 ATS1304-ND 8.83 6.63 5.52 
29 29 19.5 5.0 22 ATS1236-ND 8.40 6.30 5.25 a a _ as PGS EGGD ean pea ee 
30 30 19.5 4.8 34 ATS1237-ND 8.50 6.38 5.31 . a 465 ee CIENTS pes eaa. te 
31 31 19.5 47 3.4 ATS1238-ND 8.57 6.43 5.36 305 305 aon de ISEEAD aint éei ~ B67 
32.5 32.5 19.5 44 23 ATS1239-ND _8.66 6.50 5.42 : is : t = : : 
35 a5 7a aa aa GEA ME aap i 33 33 19.5 45 ATS1308-ND 9.10 6.83 5.69 
7 ; : SiH ; ee. 35 35 19.5 42 ATS1309-ND 914 686 5.72 
oe 35 12:8 ne 22 plese 874 656 5.46 37.5 375 «19.5 3.9 ATS1310-ND 922 692 5.76 
37.5 37.5 19.5 3.5 2.2 ATS1242-ND 8.83 6.63 5.52 4 40 ies es Po aeinND 931 Seo.” eeo 
ao 40 19.5 32 17 WISIZeND® 8.93 866.70 5.58 42.5 425 195 3.3 ATS1312-ND 938 7.04 5.87 
425 42.5 19.5 3.0 17 ATS1244-ND _ 9.00 6.75 5.63 
45 45 19.5 3.0 ATS1313-ND 9.48 711 -5,93 
45 45 19.5 2.8 1.6 ATS1245-ND 9.10 6.83 5.69 15 ‘e pe a ATS1314-ND Be Gos BG 
15 15 24.5 10.5 77 ATS1246-ND 9.07 6.81 5.67 17 17 245 86 ATS1315-ND 9:34 701 5.84 
17 17 24.5 7A 45 ATS1247-ND 9.17 6.88 5.73 19 19 245 74 ATS1316-ND 9.48 7115.93 
19 19 24.5 6.5 43 ATS1248-ND 9.26 6.95 5.79 21 21 245 65 ATS1317-ND 962 702 602 
24 24 24.5 6.0 3.8 ATS1249-ND _9.36 7.02 5.85 as a SEs a SCENT a7 Sasi 
23 23 24.5 5.6 4.0 ATS1250-ND 9.46 710 5.91 25 25 245 47 ATS1319-ND 994 725 «621 
25 25 24.5 4.4 27 ATS1251-ND 9.55 7175.97 27 27 245 45 ATS1320-ND 10.08 735 6.30 
27 27 24.5 4.0 26 ATS1252-ND 9.65 7.04 6.03 29 29 245 42 ATS1321-ND 9.80 746 6.39 
29 29 24.5 3.8 26 ATS1253-ND 9.74 741 6.09 30 30 24.5 41 ATS1322-ND 9.89 753 6.45 
30 30 24.5 3.7 25 ATS1254-ND 9.84 718 6.15 4 ai ae a0 RaASTOOSNT Sis Tio = 166 
31 31 24.5 3.6 25 ATS1255-ND 9.94 7.25 6.21 32.5 32.5 24.5 3.5 ATS1324-ND 10.07 7.67 6.57 
32.5 32.5 24.5 3.1 1.9 ATS1256-ND 10.03 7.32 6.27 33 33 24.5 3.4 ATS1325-ND 10.12 7.70 6.60 
33 33 24.5 3.1 1.9 ATS1257-ND 10.08 7.35 6.30 35 35 24.5 34 ATS1326-ND 10.17 7.74 6.63 
35 35 24.5 2.9 1.8 ATS1258-ND 9.71 7.39 6.33 37.5 37.5 24.5 3.0 ATS1327-ND 10.26 7.81 6.69 
37.5 37.5 24.5 27 18 ATS1259-ND _9.82 7.48 6.41 rr 6 56 36 ATS1326-ND 1055: 76a 675 
40 40 24.5 2.4 14 ATS1260-ND 9.91 7.55 6.47 42.5 42.5 24.5 2.4 ATS1329-ND 10.44 7.95 6.81 
42.5 42.5 24.5 22 13 ATS1261-ND 10.01 7.62 6.53 45 45 24.5 23 ATS1330-ND 10.53 8.02 687 
45 45 24.5 24 13 ATS1262-ND 10.12 7.70 6.60 ; 
(Continued) 
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High Performance Heat Sinks (cont.) 


ASIC Cooling Solutions 
Custom maxiFLOW™ Heat Sinks, Black Anodized 


Custom Cooling Solutions 


Using maxiGRIP™ Attachment For Flip-Chip Processors (such as 
Freescale MPCs) — Black Anodized, Phase Change Material 


Not to be used with maxiGRIP Installation and Removal Tools 


Lew 


Side View Side View 


7 ‘ Thermal Resistance Thermal Resistance 
Dimensions | Unducted Flow | Ducted Flow | ___ : Dimensions | Component | Unducted Flow| Ducted Flow 
: (mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each (mm) Size @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
Fig. [L WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 10 100 Fig. Ww (mm) (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 10 
With Tape a1 45. 9 | 21x2t 61 42 ATS1365-ND 27.44 22.37 
30 309 4.0 2.2 ATS1331-ND W130 8.47 7.26 1)28 45 11 21x21 45 3.0 ATS1366-ND 29.10 23.72 
40 30 5 7.9 4.8 ATS1335-ND 13.23, 10.18 8.53 25 32 13 25 x 25 6.5 3.8 ATS1367-ND 26.94 21.96 
eT ae, BH Le puciech me 17.27 (18.85 11.19 32.50 12 | 25x25 3.8 2.4 ATS1368-ND 18.92 14.87 
Caer ed ot 1a een tees age 1ioG 32 50 12 | 25x25 32 1.9 ATS1369-ND 19.13 15.04 
50 45 16.5 24 13 [ATS1339-ND 18.44 14.93 12.52 7a ame a Se 8 Al SIND 20.06 16.47 
i ‘ : : ‘ : ; 29 37 «11 29 x 29 6.2 3.8 ATS1371-ND 20.10 16.39 
oe oa 3 Reo Bears 35 46 16.75| 35x35 2.42 1.6 ATS1372-ND 1685 13.03 
Pe) a 33 ATS1332.NDF 6.37 466 3.80 35 46 16.75; 35x35 2.42 1.6 ATS1373-ND 16.90 13.06 
25 254 9.0 5.2 ATS1333-ND 9.50 7.13 5.94 3 | 62 52 13 | 425x425 3.2 18 ATS1374-NDt 20.96 16.47 
3 [i 15 9 12.0 9.0 ATS1334-ND_ 12.89 9.92 8.31 62 52 13 | 425x425 3.2 18 ATS1375-ND 20.50 16.71 
4 [58 30. 9 48 2.4 ATS1340-ND 13.14 10.11 —*8.47 ‘icinGonaucnne Tere 
5 | 42 42° 16 28 14 ATS1343-NDA 20.56 16.16 13.96 Tigh Conductivity, Thermal Tape 
42 42 16 2.2 1.2 ATS1344-NDA 21.56 17.58 15.10 
Without Tape . 
30. 30 9 40 22 ATS1345-ND 1067 812 6.96 Blue Ice — Low Profile 
40 30 5 79 48 ATS1349-ND 1285 988 8.28 : id 
4 | 50 45° 15 28 1.65 ATS1350-ND 16.90 13.06 10.95 Custom maxiFLOW Ht 
50 45 12 3.9 17 ATS1351-ND 16.97 13.74 11.52 . ny 
45 45 «15 24 17 ATS1352-ND 17.18 13.91 11.66 Heat Sinks BGA 2 
575 575 125 2.3 14 ATS1356-ND 22.36 18.23 15.66 Cooling Solutions with ~ 
2 | 19 19 9 5.3 3.3 ATS1346-NDt 5.85. 4.28 3.49 w 
25. 254 9.0 5.2 ATS1347-ND 9.02 6.77__—5.64 Thermal Tape — i. L 
3 [1 15 9 12.0 8.0 ATS1348-ND 12.44. 9.57 8.02 Blue Anodized Ne 
4 [50 45 85 4.0 2.3 ATS1355-ND 12.96 9.97 8.36 
6 | 30 45 16 24 13 ATS1353-ND 18.29. 14.38 12.42 
58 30 9 48 2.4 ATS1354-ND 12.76 9.81 8.23 Thermal Resistance 
+ Red Anodized A Gold Anodized Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
[b H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. il 10 100 
i i 25.2 25.2 4 148 78 ATS1376-ND 10.42 7.93 6.80 
LGA Cooling Solutions (For Freescale MPC 8641D) ae ee ae oe ae ee 793 6.80 
Black Anodized, Includes Mounting Hardware 61 58.20 5.5 4.0 2.3 ATS1378-NDt 1298 9.99 8.37 
61 5820 7 2.2 14 ATS1379-ND 13.43 10.33 8.66 
61 582 6.1 3.6 22 ATS1380-NDA 13.21 10.16 8.52 


t+ Gold Anodized A Black Anodized 


LED Heat Sinks 
For LED Lighting Modules, Black Anodized 


Side View 


Top View 


Top View 


1176 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Thermal Resistance 
5 Dimensions Unducted Flow 
ine Diermallnests tance (mm) @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
Dimensions Unducted Flow|Ducted Flow Fig. Ww H (1m/sec.) Part No. 1 10 400 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
va SW" | “seh | ines) [Panne sto wo ||P se & | 2 [Se ae Be Bs 
1 [56 56 52 = 0.51 ATS1357-ND 72.63 62.25 54.99 : 8 : : 2 
2 |56 56 31 1.01 0.6 ATS1358-ND 29.74 24.24 20.82 pe] S080 - AS. 328 _ plieegog 829.00 18.75 16.10 
3 |94 101 27 1.00 0.5 ATS1359-ND 60.01 50.01 45.01 30545 26 0.6 ATS1364-NDt_ 27.00 22.01 18.90 
4 |94 94 27 1.38 0.8 ATS1360-ND 52.43 43.36 38.26 + Thermal Tape 


THE 


BERGOQUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


COMPANY 


Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with special 
ingredients to provide higher thermal properties than the original fiberglass based 
Sil-Pad. This material has excellent physical and mechanical characteristics while 
remaining cost competitive. (Electrically Insulating Material) 

Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil-Pad 600 alternative. 

Q-Pad 3® is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 

Sil-Pad K10® is a thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin, offering the highest thermal properties of 
the Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Electrically Insulating Material) 
CPU Pad® is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to 
be used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or 
high pressure is required. 

SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 
conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks with 
metal clips to attach device to heat sink. (Electrically Insulating Material) 
HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase change 
material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase change 


compound coated on a fiberglass web with an adhesive coating on one side for 
attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad at room temperature and 
flows like high quality grease at elevated temperature. 

Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 
100 is designed to attain high bond strength to a variety of surfaces and to 
maintain high bond strength with long term exposure to moderate heat and 
high humidity. Typical Applications: * Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor * Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat 
sink to a drive processor * Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB * Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 

Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer from 
electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a highly 
conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough surfaces 
and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs shocks 
minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating material 
that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks and high 
voltage, bare leaded devices. 

Gap Pad™ 1500R has the same highly conformable low modulus polymer 
as the standard Gap Pad™ 1500. The fiberglass reinforcement allows for easy 
material handling and enhances puncture, shear, and tear resistance. The tacky 
nature of both sides of the material allows for good compliance to mating 
surfaces of components, further reducing thermal resistance. 

Sil-Pad K-4® uses a specially developed film which has high thermal 
conductivity, high dielectric strength and is very durable. Sil-Pad K-4 combines 


the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber with the physical 
properties of a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that withstands high 
voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 

Sil-Pad K-6® is a medium performance film-based thermally conductive 
insulator. The film is coated with a silicone elastomer to deliver high performance 
and provides a continuous physically tough dielectric barrier against “cut- 
through” and resultant assembly failures. 

Sil-Pad 1000® has the same excellent mechanical and physical characteristics 
of our Sil-Pad 400 material while offering a 35% reduction in thermal resistance. 
Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. It is specially filled 
and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic and resists damage 
from cleaning agents. It is flame retardant and specially formulated for use as a 
thermally conductive insulator. 

Sil-Pad 2000® is Bergquist’s high performance, high reliability, thermally 
conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed for demanding military/aerospace 
and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 2000 complies with 
military standards. This silicone elastomer is specially filled to maximize the 
thermal and dielectric performance of the filler/binder matrix. The result is a 
“grease-free”, conformable material capable of meeting or exceeding the thermal 
and electrical requirements of high reliability electronic packaging applications. 
Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low stress 
applications. The viscoelastic nature of the material also gives excellent low 
stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO 
Ultra Soft is an electrically isolating material which allows its use in applications 
requiring isolation between heat sinks and high voltage and bare leaded devices. 


Fig. 5 
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Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type D G Part No. il 10 50 100 Part No. 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) 430 si 92) =— BER100-ND 1.09 98 88 78 SP600-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER172-ND 1.09 98 88 78 SP900S-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER101-ND 117 1.05 94 84 SP600-02 
10-3 1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER171-ND 1.06 95 85 16 SP900S-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) = BER111-ND 2.32 2.08 1.86 1.65 K10-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER112-ND 2.60 2.33 2.09 1.85 K10-02 
1 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 15) -430 (10.92) _ BER122-ND Al 63 57 50 Q3-05 
1.250 (31.75) 700 (17.78) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 Ga 38) -200 (5.08) = BER152-ND 1.03 93 83 74 K10-30 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER209-ND* 63 56 51 A5 7403-09FR-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER203-ND* 60 54 49 3 3223-07FR-05 
T0-3/T0-66 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _— BER212-ND* 60 54 Ag 3 7403-09FR-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) 122 (3.10) .062 (1.57) 1.187 (30.15) -430 (10.92) =— BER211-ND* 60 54 Ag A3 7403-09FR-04 
1.563 (39.70) | 1.05 (26.67) .140 (3.56) .080 (2.03) 1.187 (30.15) -430 (10.92) =— BER210-ND* 58 52 AT A2 7403-09FR-03 
1.312 (33.32) | .762 (19.35) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) = BER218-ND* 53 48 43 38 7403-09FR-11 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) _ BER139-ND 72 65 58 51 SP600-86 
2 TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) 470 (11.94) _— BER140-ND 1.49 1.33 1.19 1.06 K10-86 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) = BER141-ND AQ A5 40 35 Q3-86 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER178-ND 82 14 66 59 SP900S-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62 .140 (3.56) BER120-ND 1.36 1.22 1.09 97 K10-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) -140 (3.56) BER131-ND 63 56 51 5 Q3-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER200-ND 1.68 1.51 1.35 1.20 2015-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER204-ND* 51 AB Al 37 3223-07FR-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER221-ND 66 60 54 A7 K6-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER109-ND 63 fr 51 A5 SP600-104 
.860 (21.84) -740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) BER208-ND* 12 65 58 52 3223-07FR-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER217-ND* 50 AB Al 36 7403-09FR-90 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER102-ND 13 66 59 52 SP600-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER176-ND 73 66 59 52 SP900S-58 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | 147 (3.73) BER103-ND 73 66 59 52 | SP600-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) 147 (3.73) BER175-ND 13 66 59 52 SP900S-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER110-ND 13 66 59 52 SP600-43 
750 (19.05) -500 (12.70) BER174-ND 13 66 59 52 SP900S-43 
750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER113-ND 1.02 92 82 73 K10-58 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER114-ND 82 74 66 59 K10-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 73 K10-43 
3 .750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) BER124-ND 60 54 Ag A3 Q3-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER125-ND 60 54 Ag 3 Q3-54 
T0-220 750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER198-ND 57 $1 46 A 1009-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER201-ND 1.07 96 86 76 2015-54 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER206-ND* 48 43 39 34 | 3223-07FR-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER215-ND* 8 43 39 34 7403-09FR-54 
750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) .147 (3.73) BER219-ND 64 57 51 6 K4-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) .125 (3.18) BER199-ND 57 51 46 A 1009-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER202-ND 1.07 96 86 76 2015-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) 125 (3.18) BER207-ND* 57 81 46 Al 3223-07FR-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER216-ND* AB 43 39 34 7403-09FR-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER220-ND 54 AQ A4 39 K4-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER132-ND 60 54 ) 43 Q3-43 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER205-ND* AB 43 39 34 3223-07FR-51 
687 (17.45) -562 (14.27) .218 (5.54) 125 (3.18) BER214-ND* A8 43 39 34 7403-09FR-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER146-ND 72 65 58 52 K10-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER147-ND 43 39 35 31 Q3-51 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER108-ND 80 72 64 57 SP600-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER177-ND 80 72 64 57 SP900S-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) 160 (4.06) BER119-ND 1.26 1.13 1.01 90 K10-90 
860 (21.84) | .740(18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) BER130-ND 62 56 50 44 | 03-90 
.945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) 150 (3.81) BER107-ND 83 15 67 59 SP600-114 
4 MULTI .945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) 150 (3.81) BER180-ND 83 wo 67 59 SP900S-114 
.945 (24.00) -827 (21.01) 196 (4.98) 150 (3.81) BER118-ND 1.38 1.24 1.11 98 K10-114 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) .120 (3.05) BER106-ND 94 84 15 67 SP600-105 
5 SIP 1.450 (3683) 838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) .120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 K10-105 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) 120 (3.05) BER179-ND 94 84 16 67 SP900S-105 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER105-ND 88 19 7 63 SP600-25 
6 DO-5 1.00 (25.40) -260 (6.60) BER173-ND 88 19 A 63 SP900S-25 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER116-ND 1.57 1.41 1.26 1.12 K10-25 
7 SIP Module 1.50 (38.10) .900 (22.86) .150 (3.81) | 1.20 (30.48) 450 (11.43) .075 (1.91) _ BER136-ND 48 43 39 34 Q3-67 
2.50 (63.50) 2.00 (50.80) .344 (8.74) | 1.81 (46.02) 1.00 (25.40) -156 (3.96) _ BER137-ND 65 58 52 AG Q3-101 


* Made of SP400 material. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BERG QUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” (cont, 


COMPANY 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. | Device Type A B Cc D E F G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
CPU -63 (16.00) .63 (16.00) BER133-ND 52 AT A2 38 CPU .63X.63 
1.375 (34.93) _| 1.375 (34.93) BER135-ND 86 18 0 62 CPU 1.375X1.375 
8 1.00 (25.40) : .00 (25.40) | .187 (4.75) BER142-ND 6 A2 37 33 03-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) | 1.25 (31. 75) .200 (5.08) BER144-ND 9 A4 39 35 Q3-46 
1.25 (31.75) | 1.25 Gt 75) | .200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-46 
g | 10-220Tubes ] .433 (11.00) | .985 (25.02) BER156-ND 13 66 ) 52 SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes | .532 (13.50) | .985 (25.02) BER157-ND 89 80 12 64 SPT400-12- 13.5-25 
10 TO-5 -360 (9.14) 200 (5.08) .040 (1.02) BER213-ND* 46 Al 37 33 7403-09FR-09 
“Hi-Flow™ ” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER166-ND 28 25 23 20 HF115TAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER167-ND 10 .09 08 .07 HF115TAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) ) .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER168-ND 10 .09 .08 .07 HF115TAAC-58 
3 TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200(5.08) | .160 (4.06) BER169-ND 12 10 .09 08 HF115TAAC-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830 (21.08) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) 120 (3.05) | BER170-ND 14 13 All 10 HF115TAAC-105 
“§P900” Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
il T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER181-ND 1.14 1.03 92 81 SPQOOEAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER182-ND 74 67 60 53 SPQOOEAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER183-ND 74 67 60 53 SPQOOEAAC-58 
“Bond Ply™ 100” Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 11” x 12” (27.94 x 30.48cm) Square Sheet ..| BER246-ND 41.44 36.98 33.15 29.33 BOND PLY 105 11x12” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet . BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet ... BER160-ND 63.77 56.90 51.02 45.13 BOND PLY 111 10x10” 
1500” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . ..| BER161-ND 9.98 8.91 7.99 7.07 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER162-ND 14.33 12.79 11.47 10.15 .040 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER163-ND 16.45 14.68 13.16 11.64 .060 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER164-ND 19.44 17.35 15.55 13.76 .080 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER165-ND 26.39 23.55 21.12 18.68 -125 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER227-ND 99.03 88.37 79.23 70.09 .040 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER228-ND 96.85 86.42 77.48 68.54 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER229-ND 110.92 98.98 88.74 78.50 .080 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . ..| BER230-ND 189.31 168.93 151.45 133.98 -125 GP 1500 8” X 16” 
“Gap Pad™ 1500R” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .010” (.254) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet... ..| BER231-ND 54.21 48.38 43.37 38.37 GP1500R 10 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .015” (.381) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet. BER232-ND 66.40 59.25 53.12 46.99 GP1500R 15 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet. BER233-ND 72.96 65.11 58.37 51.64 GP1500R 20 MIL 8” x 16” 
“Gap Pad™ VO Ultra Soft” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER222-ND 72.05 64.30 57.65 51.00 .020 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . .| BER223-ND 90.61 80.86 72.49 64.13 .040 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER224-ND 101.66 90.72 81.33 71.95 .060 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER225-ND 116.48 103.94 93.19 82.44 .080 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . .| BER226-ND 193.38 172.55 154.70 136.85 -125 GP US 8” X 16” 
* Made of SP400 material 
KEYSTONE 4 ASAHI RUBBER INC. RoHS 


Heat Sink Pads 


Asahi Rubber offers an excellent product for applications requiring a thermal 
solution. The ART Series is a thermally conductive silicone gel that can be cut 
as required. 

Features: 

* Color: Gray » Dimensions: 11.81” x 8.46” (300mm x 215mm) «Thickness 
range: 0.3 mm to 2.0 mm » Operating Temperature Range: -60°C ~ 200°C 


MICA Insulators for 
Transistor Mounting 


These precision stamped MICA Insulators provide good thermal conductivity 
(.009 watts per square inch per °C per inch in thickness). Excellent thermal 
resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 1000KHz. 
Specifications: .003” (.08mm) thick MICA + .001” (+ .03mm) 


Fig. 1 


Chassis Mount 

Top Plate: Molded Nylon 

* Base: Phenolic 

* Dimensions: 1.53”x.073” (38.86mm 


Fig. 1 


04.22 x 1.85mm) :. Thickness | Digi-Key Price Each Asahi 
ae * Standoffs: 0.09" (2.28mm) Inch (mm) | Part No. 1 10 50 _| Part No. 
.01 (0.3) | 509-1000-ND 48.12 44.11 39.30 | ARTO3 
Fig. 2 .02 (0.5) | 509-1001-ND 53.01 48.60 43.30 | ARTOS 
Chassis Mount .04 (1.0) | 509-1002-ND 76.59 70.21 62.55 | ART10 
: .06 (1.5) | 509-1003-ND 98.19 90.01 80.19 | ART15 
* Top Plate: Phenolic 108 (2.0) | 509-1004-ND 12012 11011 98.10 |ART20 
* Base: Phenolic 
“A” Dim. (Dia.) * Dimensions: 1.35"x1.00” (34.29mm 
4672K: 3.58mm x 25.40mm) 
4673K: 2.92mm  Standoffs: None 


Fig. 3 


molex 


Pad 


Digi-Key Pricing Keystone 
Fig. | Part No. 10 500 1,000 | Part No. ae tee fee ed iyloh 
1 | 4651K-ND 119 1045 35.50 48.10 | 4651 = Base: Phanll = i 
2 4662K-ND 1.30 11.25 37.25 52.65 | 4662 . Hicaielonend saKco7a® (38.86mm TO 220 Solder Tail 
3 | 4671K-ND 1.26 10.45 35.50 25.45 | 4671 x1.85mm: H 
4 | 4672K-ND 110 1045 3550 19.70 | 4672 » Standofis 0,00" (2.2mm) Transistor Sockets 
2 SOIKSND 4401-1045 35.50 19.70 | 4673 P.C. Board Mount: .100” (2.54mm) center. These three circuit transistor 


Transistor Mounting Hardware 


Fig. 4B 


T0-3 
Complete Mounting Kit 
(A*, B, C, D, E, F, G) 


sockets are preassembled and ready for soldering to a P.C. Board. The proven 
double cantilever design eliminates circuit failure due to thermal expansion and/ 
or mechanical tolerances. 

Linear movement of the transistor leads in the socket does not affect contact 
reliability. 

Material: Tin-Plated Brass, 94V-2 Rated Nylon 


Fig. 4A 
T0-220 


Complete Mounting Kit 
(one each of A, B, C, D, E) 


MaAcadx Transistor Sockets 


Dim. mm 


Plating: BA 

Sleeve (Pin):200y” ~Not 
Sn/Pb (ROHS Compliant: Supplied 
200y” Sn); ~B 


Contact (Clip): 30y” Au 


No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins | Part No. 1 10 100 | Part No. 
TO-5 Package 
3 /ED2150-ND 1.29. 1.10  .90 | 917-93-103-41-005000 * 6-20 Mounting Screws 
3 |ED90273-ND@ 1.77 1.50 1.23 | 917-43-103-41-005000 (A Only, 2 Required) 
4  )ED2151-ND 1.39 1.18 .97 | 917-93-104-41-005000 
4 |ED90274-ND@ 1.87 1.59 1.30 | 917-43-104-41-005000 
8 )ED2152-ND 1.80 1.53 1.25 | 917-93-108-41-005000 Digi-Key Price Each Keystone 
8 |ED90275-ND@ 2.30 1.95 1.60 | 917-43-108-41-005000 Part No. al 100 Part No. 
TO-100 Package 4601K-ND 2.29 216 2.07 | 4601 
8 |ED2153-ND 1.80 1.53 1.25 |] 917-93-208-41-005000 4606K-ND 1.95 1.84 1.60 | 4606 
8 |ED90276-NDe 2.30 1.95 1.60 | 917-43-208-41-005000 4600K-ND 204 1193 175 | 4600 | Digi-Key Price Each Molex 
10 |ED2154-ND 2.64 2.24 1.83 | 917-93-210-41-005000 4724K-ND 1.95 1.81 1.60 | 4724 Fig. | Part No. 1 10 100 Part No. 
10 (EDSO2MaND 278 2.36 1.98 | 917-43-210-41-005000 4725K-ND 195 1811.60 | 4725 1 | WM2550-ND 163 1.45 97 | 09-48-3031 
@ RoHS Compliant 4706K-ND* 2.68/20 25.40/20 | 4706 2 | WM2551-ND 2131.89 1.26 | 10-18-2031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Heat Sinks 


CTS Electronic Components (California) Inc. has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM’s engaged in the manufacture of commercial and military 
equipment, CTS maintains stock and support from prototype through 
production. CTS has prided themselves for their flexible manufacturing, 


quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip 
for attaching a device to a heat sink without additional hardware, positive 
locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will 
also fit TO-202, TO-218 and TO-126 packages. Wattage values listed are 
at still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each cis 
Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 

TO-5, Single Fan Top, Black, .5W -750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 5.95 5.36 417 TXBF-032-025B 

1 TO-5, Single Fan Top, Unplated, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1144-ND@ 2.33 2.10 1.63 TXBF-032-025U 
TO-18, Single Fan Top, Black, SW 500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND 5.33 4.80 3.74 TXBF-019-025B 
TO-18, Single Fan Top, Unplated, SW 500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1140-ND® 1.48 1.33 1.04 TXBF-019-025U 
TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1120-ND 20.43 18.39 14.30 TXB2P-032-037B 
TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1142-ND® 24.35 21.92 17.05 TXB2P-032-037ND 

2 TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 16.45 14.81 11.52 TXB2-032-037B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, 5W — x .220 x .340 (— x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 39.30 35.37 27.51 TXP1808B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W — x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND 18.23 16.41 12.76 TXB2P-019-028B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel .6W —x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1141-ND® 19.45 17.51 13.62 TXB2P-019-028ND 

3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W —x .440 x .500 (— x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND® 3.23 2.91 2.26 7-120-BA 

4 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W .700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND® 2.35 212 1.65 7-175-BA 

5 TO-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W -810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND® 1.51 1.36 1.06 PSC2-2CB 

6 TO-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.60 294-1113-ND® 271 2.44 1.90 LAT0127B3CB 
TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND® 2.03 1.83 1.42 LAE66A3CB 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W -710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND® 1.27 1.15 90 7-361-BA 

7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W .710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND® 1.27 1.15 90 7-362-BA 
TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND® 66 52 .39 7-300-000-BA 
TO-220, Vertical Mount, 3W .750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND® 1.32 95 67 7-195-2-BA 
TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND® 2.89 2.61 2.03 PSB2-1ND 

8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, SW 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND@ 1.58 1.42 1.11 PB1-36CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28.00 294-1043-ND® 415 3.74 2.91 PB1ST-69CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W -880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND® 1.81 1.42 1.06 PSB2-1CB 
TO-220, High Efficiency, 3W -710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND® 1.77 1.39 1.04 PA2-1CB 

9 TO-220, High Efficiency, 4W. -710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND® 1.78 1.40 1.04 PA1-1CB 
TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black -810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 1.33 95 67 PSC2T-2CB 
TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND® 3.73 3.36 2.62 7-340-1PP-BA 

10 TO-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND® 3.74 3.37 2.62 7-340-3PP-BA 
Dual TO-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND® 3.32 2.99 2.33 7-340-2PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND® 6.93 6.24 4.85 7-338-1PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND® 8.44 7.60 5.91 7-339-1PP-BA 

an TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND® 8.91 8.02 6.24 7-339-3PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND@ 6.40 5.76 4.48 7-338-4PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND® 9.37 8.44 6.56 7-339-4PP-BA 
TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND@ 3.55 3.20 2.49 7-345-1PP-BA 

12 TO-220, Power Horizontal Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND® 3.55 3.20 2.49 7-345-3PP-BA 
Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND® 3.95 3.56 2.77 7-345-2PP-BA 

13 Dual T0-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W 1.50 x 500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 204-1117-ND@ 1.13 1.02 79 | PSE1-2cB 

14 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND® 8.55 7.70 5.99 7-342-1PP-BA 
Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND® 4.34 3.91 3.04 7-342-2PP-BA 

15 TO-3, Power Cap, Spacesaver, 2W 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32.00 294-1095-ND® 6.80 6.12 4.76 7-423-BA 

16 TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 8W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.10 294-1124-ND® 3.87 3.49 271 UP-T03-CB 
TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND® 3.94 3.55 2.76 HP1-T03-CB 

17 TO-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND® 3.99 3.59 2.79 LA363B5CB 
Various Semiconductor, Adhesive Backed -910 X 910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND® 2.95 2.66 2.07 BDNO9-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND® 3.03 2.73 2:42 BDN10-3CB/A01 

18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11.X 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND® 3.05 2.75 2.14 BDN11-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND® 3.15 2.84 2.21 BDN12-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND® 3.35 3.02 2.35 BDN12-5CB/A01 

RoHS Compliant (Continued) 
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Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each cis 
Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 xX 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND® 3.30 2.97 2.31 BDN13-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 xX 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND® 5.11 4.60 3.58 BDN14-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND® 3.98 3.58 2.79 BDN15-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND@ 4.08 3.67 2.86 BDN16-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 X 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND® 418 3.77 2.93 BDN17-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND® 4.43 3.99 3.10 BDN18-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND® 4.80 4.32 3.36 BDN18-6CB/A01 
Various SMT Semiconductor 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1125-ND® 4.60 4.14 3.22 APR27-27-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1126-ND® 5.97 5.38 4.19 APR27-27-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1127-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1128-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1129-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1130-ND@ 5.15 4.64 3.61 APR33-33-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1131-ND®@ 6.77 6.10 4.74 APR33-33-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1132-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1133-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1134-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1135-ND® 5.30 477 3.71 APR38-38-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1136-ND® 6.35 5.72 4.45 APR38-38-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1137-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1138-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1139-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/T 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1145-ND® 4.75 4.28 3.33 APF19-19-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1146-ND@ 5.81 5.24 4.07 APF19-19-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .374 (19x 19 x 9.5) §.25 294-1147-ND® 4.79 4.32 3.36 APF19-19-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x 748 x .374 (19x 19x 9.5) §.25 294-1148-ND® 5.94 5.35 4.16 APF19-19-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged -748 x .748 x 500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1149-ND®@ 5.94 5.35 4.16 APF19-19-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1150-ND® 5.94 5.35 4.16 APF19-19-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1151-ND® 5.93 5.34 4.15 APF30-30-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1152-ND® 7.51 6.77 5.26 APF30-30-06CB/A01 
20 Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1153-ND® 6.13 5.52 4.30 APF30-30-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1154-ND® 7.74 6.97 5.42 APF30-30-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1155-ND® 6.58 5.92 4.61 APF30-30-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1156-ND® 7.29 6.57 5.11 APF30-30-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1157-ND® 7.91 712 5.54 APF40-40-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1158-ND® 8.10 7.29 5.67 APF40-40-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1159-ND® 7.29 6.57 5.11 APF40-40-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1160-ND® 8.33 7.50 5.84 APF40-40-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1161-ND® 7.53 6.78 5.27 APF40-40-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1162-ND® 9.11 8.20 6.38 APF40-40-13CB/A01 
@ RoHS Compliant 
ZIF Ill Circuit Board Retainers 
The ZIF retainer isa self-contained, precision assembly RoHS Digi-Key Price Each CTs 
eo Destin Pri, ee ee 
quarter-turn locking mechanism that provides for a positive ) PCB Retainer — Hex Head Drive, 
and fast assembly. The unique locking design produces a 4.50” Housing Assembly, Left Hand Part | 294-1163-ND 66.24 55.20 48.76 | Z3A45SBSBNL 
uniform pressure distribution along the PCB edge for optimal - 
heat transfer and resistance to extreme shock and vibration. PCB Retainer — Hex Head Drive, 
Faaturds® } 4.50” Housing Assembly, Right Hand Part | 294-1164-ND 66.24 55.20 48.76 | Z3A45SBSBNR 
* PC board mountable (screw mounting) Cold Plate PCB Sa Hex Head Drive, 
* Positive 1/4 turn locking 5.25” Housing Assembly, Left Hand Part | 294-1165-ND 69.35 57.80 51.06 | Z3A52SBSBNL 
; peeled eee Circuit Board PCB Retainer — Hex Head Drive, 
+ Thermally efficient, 1.2°C-inch/Watt Retainer 5.25” Housing Assembly, Right Hand Part | 294-1166-ND 69.35 57.80 51.06 | Z3A52SBSBNR 
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Low Saturation Transistors Digi Reel Betisin ites! 
Up to 25 Volts Meta 
Ic hee VE (sat) Loose Piece E 
Vceo | Vcso | (cont.) @lc @VceE| Max. @l¢ @lp Packaging | Digi-Key Pricing 
(vy) | () | (A) | Min. = Max. (mA) (Vv) || (W) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 tae 
NPN 
70 | 35 | 40 | 300 1200 1000 2 019 4000 20 0-92 __| ZIX1047A-ND® 168 12.60 75.60 476.00 
72 | 12 | 30 | 400. — 3000 2 0.35 3000 20 0-92 __| ZTX688B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 4.957 
i75 | 50 | 40 | 300 1200 1000 2 0.21 4000 20 0-92 __| ZIX1048A-ND® 1.68 12.60 75.60 476.00 Max., —=aa 
o | © | 35 [300 — 200 2 | 0.255 3500 50 T0-92 | ZTX618-ND® TA7 8.78 52.65 331.50 a 
20 | 30 | 400 — 2000 2 05 2000 10 T0-92 _| ZTX689B-ND@ 1.62 12.15 81.00 540.00 : 
5 | 60 | 50 [300 — 1000 1 0.22 5000 100 T0-92 | ZTX869-ND® 7.86 13.95 83.70 527.00 4.95 Max. 
35 | 20 | 100 300 1000 2 0.5 2000 200 0-92 ZTX649-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 +++ 15.49 Max. “| 
PNP 
40] 15 | 45 | 300 1000 500-1 7 030 5000-200 T0-92 | Z1X068-ND® 186 13.95 83.70 527.00 3.9" 
-15 | -40 | 250 850 -500 -2 | -0.235  -4000 _—-70 T0-92 Z7X1147A-ND. 1.68 12.60 75.60 476.00 aX. --————————_1 
“5 | -20 | 30 | 300 800 -10 1 | -0.32 2000-20 0-92 ___| ZTX78BA-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 
40 | -45 | 100 300  -1000  -1 | -031 5000  -800 T0-92 | Z1X948-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 
20 | 20 | -25 | 300 — “10 2 | -0.26  -2500 —_—-200 T0-92 _| ZTX718-ND@ 1.08 8.10 48.60 306.00 
“25 | -3.0 | 300 600  -10 2 | 045. -2000  -20 T0-92 | ZTX789A-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 
-25 | -30 | -30 ] 250 800 -500 -2 | -03 -3000 -70 T0-92 | ZTX1149A-ND@ 1.68 12.60 75.60 476.00 SOT-223 
-35 | -20 | 100 300 -1000 -2 | -05  -2000 -200 T0-92 _| ZTX749-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
4 
Ic hFE VcE (sat) Cut Tape 1 Base 
Vceo | VcBo | (cont.) @lc @VcE| Max. @lc¢ @lp |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 2 Collector 
(Vv) | (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) | Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 3 Emitter 
NPN 4 Collector 
40 | © | 50 ] 800 1200 1000 2 70.35 5000 25 | SOT-223 | FZTIOA7ACT-ND® 7.29 97 | FZTIO47ATR-ND® 7,000 365.50 
35 | 4.0 | 300 1200 1000 2 |0.35 5000 25 | SOT-89 | FCX1047ACT-ND@ 1.14 86 | FCX1047ATR-ND@ 1,000 323.00 
20 | 65 | 500 1500 10 2 [0.038 1000 100 | SOT-89 | ZXTN25012EZCT-ND@ NEW! 78 59 | ZXTN25012EZTR-ND® NEW! | 1,000 260.00 
20 | 60 | 500 1500 10 2 | 32 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFHCT-ND® .96 .72 | ZXTN25012EFHTR-ND® 3,000 | 288.00/M 
20 | 60 | 500 1500 10 2 | 32 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFHTACT-ND@ NEW! 96 — .72 | ZXTN25012EFHTATR-ND® NEW! | 3,000 | 288.00/M 
42 | 2 | 45 | 140 — 10,000 2 | 0.32 4500 45 | SOT-23F | ZXTNO7012EFFCT-ND® .78 59 | ZXTNO7012EFFTR-ND® 3,000 | 195.00/M 
12 | 40 | 400 — 3000 2 |035 3000 20 | SoT-223 | FZT688BCT-ND@ 1.32 99 | FZT688BTR-ND® 1,000 374.00 
20 | 20 | 30 — 15,000 2 | 0.30 5000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFLCT-ND® 57.43. | ZXTN25012EFLTR-ND® 3,000 | 142.50/M 
12 | 3.0 | 400 — 3000 2 [0.40 4000 50 | SOT-89 | FCX688BCT-ND} 78.59 | FCX688BTR-ND® 1,000 221.00 
60 | 60 | 200 560 500 2 [0.015 100 5 | SOT-23 | ZXTN23015CFHCT-ND® 7.26 95 | ZXTN23015CFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
40 | 50 | 300 900 10 2 | 40 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25015DFHCT-ND® .90 68 | ZXTN25015DFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
40 | 50 | 300 900 1000 2 |0.20 5000 1000 | SOT-23-6 | ZXT13N15DE6CT-ND 1.08 81 | ZXT13N15DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
70 | 45 | 200 — 10 2 | 8 100 10 |MLP2x2| ZXTAM322TACT-ND® 115 86 | ZXTAM322TATR-ND® 3,000 | 343.80/M 
15 | 15 | 40 | 300 — 10 2 [0.014 100 10 | SOT-23-6 | ZXTION15DE6TACT-ND .90 68 | ZXTION15DE6TATR-ND 3,000 | 225.00/M 
15 | 3.0 | 200 — 3000 2 [020 3000 50 | SOT-89 | FCX617CT-ND® 76.58 | FCX617TR-ND® 1,000 215.90 
40 | 33 | 300 900 200 2 |015 3000 150 | SOT-23 | ZXT11N15DFCT-ND@ 86 65 | ZXT11N15DFTR-ND® 3,000 | 214.50/M 
15 | 3.0 | 200 — 3000 2 | 0.2 3000 50 | SOT-23 | FMMT617CT-ND® 76 58 | FMMT617TR-ND@ 3,000 | 190.50/M 
15 | 15 | 200 — 1000 2 [018 1000 10 | SOT-323 | ZUMT617CT-ND® 54.41 | ZUMT617TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
175 | 50 | 50 | 300 1200 1000 2 [0.35 5000 25 | SOT-223 | FZTI048ACT-ND® 1.29 97 | FZTI048ATR-ND® 1,000 365.50 
foo | 10 [200 — 10 2 | 8 100 10 [MLP2x2| ZXTBM322TACT-ND® 715.86 | ZXTBM322TATR-ND® 3,000 | 343.80/M 
70 | 90 | 300 900 100 2 |0.035 1000 100 | SOT-223 | ZXTN19020DGCT-ND® NEW! 1.29 97 | ZXTN19020DGTR-ND® NEW! | 1,000 430.00 
70 | 75 | 300 900 100 2 0.032 1000 100 | SOT-89 | ZXTN19020DZCT-ND@ NEW! 119 90 | ZXTN19020DZTR-ND® NEW! | 1,000 396.00 
100 | 7.0 | 300 900 10 2 |0.048 1000 100 | SoT-223 | ZXTN25020DGCT-ND® NEW! 1.29 97 | ZXTN25020DGTR-ND@ NEW! | 1,000 430.00 
65 | 7.0 | 45  — 15,000 2 |0.175 7000 280 | SOT-23F | ZXTN19020CFFCT-ND® 1.11.84 | ZXTN19020CFFTR-ND@ 3,000 | 277.50/M 
70 | 65 | 50  — 15,000 2 [0.190 6500 180 | SOT-23F | ZXTN19020DFFCT-ND® T1184 | ZXTN19020DFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 3 
100 | 6.0 | 300 900 10 2 |0.048 1000 100 | SOT-89 | ZXTN25020DZCT-ND® NEW! .78 59 | ZXTN25020D2TR-ND@ NEW! | 1,000 260.00 
100 | 45 | 300 900 10 2 [0.043 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020DFHCT-ND® .90 68 | ZXTN25020DFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 1 Base 
70 | 45 | 200 500 10 2 | 45 1000 100 | SoT-23 | ZXTN25020CFHCT-ND® .85 64 | ZXTN25020CFHTR-ND® 3,000 | 211.50/M AS 2 Collector 
70 | 45 | 200 500 10 2 | 45 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020CFHTACT-ND® NEW! 90 68 | ZXTN25020CFHTATR-ND@ NEW! | 3,000 | 270.00/M 71 3 Emitter 
20 [70 | 45 | 200 500 10 2 | 45 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020BFHCT-ND® "90.68 | ZXTN25020BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
50 | 45 | 300 900 1000 2 |0.23 4500 45 | SOT-23-6 | ZXT13N20DE6CT-ND 1.08 81 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
20 | 35 | 200 — 10 2 0.015 100 10 |SOT-23-6 | ZXT10N20DE6TACT-ND® 90 68 | ZXTION20DE6TATR-ND® 3,000 | 225.00/M ee 
20 | 30 | 400 — 2000 2 |045 3000 20 | SoT-223 | FZT689BCT-ND® 1.32 99 | FZT689BTR-ND® 1,000 374.00 : : 
40 | 25 | 300 900 100 2 |013 2500 250 | SOT-23 | ZXT11N20DFCT-ND@ 97.73 | ZXT11N20DFTR-ND® 3,000 | 243.00/M 
20 | 25 | 200 — 2000 2 | 02 2500 50 | SOT-23 | FMMT618CI-NDe 76.58 | FMMT618TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
100 | 20 | 80 — 4500 2 |0.27 4500 450 | SOT-23 | ZXTN25020DFLCT-ND@ 57.43 | ZXTN25020DFLTR-ND 3,000 | 142.50/M 
20 | 1.25] 200 — 1000 2 | 02 1000 10 | SOT-323 | ZUMT618CT-ND@ 54 .41_| ZUMT618TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
25 | 10 | 160 400 500 1 | 05 1000 100 | SOT-223 | BCPE825CT-ND® 1.22 92 | BCP6825TR-ND® 1,000 346.80 
25 | 10 | 160 400 500 1 | 05 1000 100 | SOT-89 | BCX6825CT-ND® 45.34 | BCX6825TR-ND@ 1,000 127.50 
60 | 7.0 | 300 — 1000 1 [0.075 1000 10 | SOT-223 | ZXTN2005GCT-ND® 750 1.13 | ZXTN2005GTR-ND® 7,000 425.00 
y5 | 80 | 65 | 300 — 1000 1 J0.218 2000 10 | SOT-223 | FZTE69CT-ND® 1.68 1.26 | FZT869TR-ND® 1,000 476.00 
60 | 55 | 300 — 1000 1 |0.07 1000 10 | SOT-89 | ZXTN2005ZCT-ND® 4.32 99 | ZXTN2005ZTR-ND 1,000 374.00 
35 | 3.0 | 100 300 1000 2 | 03 1000 100 | SOT-223 | FZT649CT-ND® 1.08 _.81 | FZT649TR-ND@ 1,000 306.00 
PNP 
20 | -60 | 300 900 -1000 -2 |-0.163 -6000 -60 | MSOP-8 | ZXT14P12DXCT-ND 484-363 |— = =| lsor2ar 
-15 | -5.0 | 250 850 -500 -2 | -0.4 -5000 -50 | SOT-223 | FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1147ATR-ND 1,000 391.00 
-20 | -4.5 | 500 1500 -10 -2 |-0.07 -1000 -100 | SoT-89 | ZXTP25012EZCT-ND® NEW! .78 59. | ZXTP25012EZTR-ND@ NEW! | 1,000 260.00 
-25 | -4.0 | 300 — -10 -2 | -10 -100 -10 |MLP 2x2) ZXT1M322TACT-ND 1.15 86 | ZXT1M322TATR-ND 3,000 | 343.80/M 
-20 | -4.0 | 300 900 -1000 -2 |-0.25 -4000 -50 | SOT-23-6 | ZXT13P12DE6CT-ND@ 1.08 81 | ZXT13P12DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
2 | -40 [150 — -6000 -2 |-0.34 -4000 -80 | SOT-23F | ZXTPO7012EFFCT-ND® 78.59 | ZXTPO7O12EFFTR-ND® 3,000 | 195.00/M AS 
4g | 12 | 40] 50 — -4000 -2 |-0.35 -2000 -40 | SOT-23 | ZxTP25012EFHCT-ND@ .90 68 | ZXTP25012EFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M W, 
-15 | -3.0 | 250 850 -500 -2 |-0.25 -3000 -30 | SOT-89 | FCX1147ACT-ND 1.14 86 | FCX1147ATR-ND 1,000 323.00 
-12 | -30 | 300 — -10 -2 |-0.017 -100 -10 |SOT-23-6| ZXT10P12DE6TACT-ND@ .90 68 | ZXT10P12DEGTATR-ND® 3,000 | 225.00/M 1 Base 
-12 | -30 | 300 — -100 -2 |-0.32 -3000 -50 | SOT-89 | FCX717CT-ND@ 76 58 | FCX717TR-ND@ 1,000 215.90 2 Collector 
2 | -30 [300 — -10 -2 |-0.32 -3000 -50 | SOT-223 | FZI717cT-NDe T1687 | FZ17171R-ND® 1,000 328.10 3 Emitter 
-12 | -25 | 180 — -2500 -2 |-0.17 -1500 -50 | SOT-23 | FMMT717CT-ND® 60 45 | FMMT717TR-ND@ 3,000 | 150.00/M 
12 |-1.25} 50 — -3000 -2 |-0.29 -1250 -50 | SOT-23 | FMMTL717CT-ND@ 51.39 | FMMTL717TR-ND® 3,000 | 127.50/M 
-12 | -1.25 | 180 — -1000 -2 |-0.24 -1000 -50 | SOT-323 | ZUMT717CT-ND 54.44 | ZUMT717TR-ND 3,000 | 162.00/M 
“15 | -60 | 200 560 -500 -2 |-0.01 -100 -10 | SOT-23 | ZXTP23015CFHCT-ND® 1.26 95 | ZXTP23015CFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
4g | 15 | 40 | 300 900 -10 -2 | -55 -1000 -100 } SOT-23 | ZXTP25015DFHCT-ND .90 68 | ZXTP25015DFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
15 | -4.0 | 300 900 -10 -2 | -55 -1000 -100 | SOT-23 | ZXTP25015DFHTACT-ND@ NEW! 90 68 | ZXTP25015DFHTATR-ND@ NEW! | 3,000 | 270.00/M 
-15 | -3.0 | 300 — -2000 -2 |-0.45 -2000 -10 | SOT-223 | FZT788BCT-ND® 1.47 141 | FZT788BTR-ND@ 1,000 416.50 
25 | -80 | 300 900 -100 -2 |-0.047 -1000 -100 | SOT-223 | ZXTP19020DGCT-ND® NEW! 1.29 97 | ZXTP19020DGTR-ND@ NEW! | 1,000 430.00 
-40 | -6.0 | 100 300 -1000 -1 |-0.18 -2000 -200 | SOT-223 | FZT948CT-ND@ 1.80 1.35 | FZT948TR-ND® 1,000 510.00 H 
-25 | -6.0 | 300 900 -100 -2 |-0.047 -1000 -100 | SoT-89 | ZXTP19020DZCT-ND@ NEW! 119 90 | ZXTP19020DZTR-ND@ NEW! | 1,000 396.00 ax 
-20 | -25 | -6.0 | 300 900 -10 -2 |-0.065 -1000 -100 | SOT-223 | ZXTP25020DGCT-ND® NEW! .90 68 | ZXTP25020DGTR-ND® NEW! | 1,000 300.00 gs 
-25 | -5.0 | 300 900 -10 -2 |-0.065 -1000 -100 | SoT-89 | ZXTP25020DZCT-ND@ NEW! .78 59 | ZXTP25020DZTR-ND@ NEW! | 1,000 260.00 Sg 
-25 | -6.0 | 300 900 -1000 -2 |-0.20 -5000 -100 | MSOP-8 | ZXT14P20DXCT-ND 484 3.63 | ZXT14P20DXTR-ND 7,000 | 1370.20 MS 
-25 | -5.0 | 110 — -5000 -2 |-0.135 -5000 -500 | SOT-23F | ZXTP19020CFFCT-ND@ 1.11.84 | ZXTP19020CFFTR-ND@ 3,000 | 277.50/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A Product Line of i 1 ® 
og tbreactun ot! FETEX ow Saturation Transistors Reel 
receerenar ee Up to 25 Volts (Cont.) 
Ic hee VCE (sat) Cut Tape 
VcEO | VcBo |(cont.) @lc @VceE| Max. @lc¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 
-20 | -5.0 | 110 — -5000 -2 |-0.135 -5000 -500 | SOT-23F | ZXTP19020DFFCT-ND® 111 -84 | ZXTP19020DFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 
-40 | -4.5 | 100 300 -10 -2 | -60 -1000 -100 | SOT-23 | ZXTP25020BFHCT-ND® 90 68 | ZXTP25020BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-25 | -4.5 | 200 500 -10 -2 |-0.065 -1000 -100 | SOT-23F | ZXTP25020CFFCT-ND® NEW! 90 .68 | ZXTP25020CFFTR-ND® NEW! 3,000 | 270.00/M 
-25 | -4.0 | 70 — ~-4000 -2 |-0.24 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25020DFHCT-ND® 90 .68 | ZXTP25020DFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
-25 | -4.0 | 200 500 -10 -2 | -55 -1000 -100 | SOT-23 | ZXTP25020CFHCT-ND® 79 -60 | ZXTP25020CFHTR-ND® 3,000 | 198.00/M 
-25 | -3.5 | 300 — -10 -2 | -19 -100 -10 |MLP 2x2) ZXT2M322TACT-ND® 1.15 .86 | ZXT2M322TATR-ND® 3,000 | 343.80/M 
-25 | -3.5 | 300 900 -1000 -2 |-0.25 -3500 -350 | SOT-23-6 | ZXT13P20DE6CT-ND 1.08 .81 | ZXT13P20DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
-20 -25 | -3.5 | 300 900 -1000 -2 |-0.015 -100 -10 | SOT-23-6 | ZX5T2E6CT-ND® NEW! 91 .68 | ZX5T2E6TR-ND® NEW! 3,000 | 271.80/M 
-25 | -3.5 | 300 900 -1000 -2 |-0.14 -1000 -10 | SOT-23-6 | ZXTP2006E6CT-ND@ 1.02 .77 | ZXTP2006E6TR-ND® 3,000 | 255.00/M 
-20 | -2.5 | 300 — -10 -2 |-0.030 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P20DE6TACT-ND 90 .68 | ZXT10P20DE6TATR-ND. 3,000 | 225.00/M 
-20 | -2.5 | 300 — -100 -2 |-0.22 -1500 -50 | SOT-89 | FCX718CT-ND@ 76 58 | FCX718TR-ND@ 1,000 215.90 Pin out for SOT23-6 
-25 | -1.5 | 60 — ~-4000 -2 |-0.275 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25020DFLCT-ND@ 57 43 | ZXTP25020DFLTR-ND® 3,000 | 142.50/M 
-20 | -1.5 | 150 — -2000 -2 |-0.20 -1000 -20 | SOT-23 | FMMT718CT-ND@ 60 45 | FMMT718TR-ND® 3,000 | 150.00/M 
-20 | -1.0 | 300 — 0 -2 |-0.18 -500 -20 | SOT-23 | FMMTL718CT-ND® 51.39 | FMMTL718TR-ND@ 3,000 | 127.50/m| | SOT-89 
-20 | -1.0 | 180 — -500 -2 }-0.18 -500 -20 | SOT-223 | ZUMT718CT-ND@ 54 41 | ZUMT718TR-ND@ 3,000 | 162.00/M 1B 
-25 | -1.0 | 160 400 -500 -1 | -0.5 -1000 -100 | SOT-89 | BCX6925CT-ND® A5 -34 | BCX6925TR-ND® 1,000 127.50 2 alco: 
-30 | -4.0 | 250 800 -500 -2 |-0.35 -4000 -140 | SOT-223 | FZT1149ACT-ND® 1.38 1.04 | FZT1149ATR-ND® 1,000 391.00 3 Emitter 
-30 | -3.0 | 250 800 -500 -2 |-0.30 -3000 -100 | SOT-89 | FCX1149ACT-ND@ 1.19 90 | FCX1149ATR-ND® 1,000 336.60 4 Collector 
-25 | -35 | -3.0 | 100 300 -1000 -2 | -0.3 -1000 -100 | SOT-223 | FZT749CT-ND® 1.16 .87 | FZT749TR-ND® 1,000 328.10 
-25 | -3.0 | 300 800 -10 -2 |-0.19 -1000 -10 | SOT-89 | FCX789ACT-ND@ 78 59 | FCX789ATR-ND® 1,000 221.00 
-25 | -2.0 | 250 — -1000 -2 |-0.45 -2000 -20 | SOT-223 | FZT789ACT-ND@ 1.32.99 | FZT789ATR-ND@ 1,000 | 374.00 
30-50 Volts 
Ic hee VcE (sat) Loose Piece 
VcEo | VcBo |(cont.) @ic @Vce | Max. @lc @lp | Packaging | Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (a) | Min. = Max. = (mA) (Wy (Vv) (mA) (mA) Type | Part No. il 10 100 1,000 
NPN — RoHS Compliant 
80 5 100 300 1000 1 0.22 5000 200 TO-92 ZTX849-ND 1.86 13.95 83.70 527.00 
30 80 4 300 1200 1000 2 0.18 2000 10 TO-92 ZTX1049A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 
50 1 100 300 500 2 0.5 1000 100 TO-92 ZTX449-ND NEW! 84 6.30 42.00 280.00 
40 150 4 300 1200 1000 2 0.21 4000 100 TO-92 ZTX1051A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 
45 45 2 400 _ 1000 2 0.5 1000 5 TO-92 ZTX690B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 SOT-323 
60 1 100 300 150 10 0.25 150 15 TO-92 Z7X450-ND 84 6.30 42.00 280.00 iz 
PNP — RoHS Compliant 
-30 -35 1 100 300 -500 2 -0.5 -1000 -100 TO-92 ZTX549-ND 84 6.30 42.00 280.00 
-50 -4.5 | 100 300 -1000 -1 -0.06 -500 -20 TO-92 ZTX949-ND NEW! 1.86 13.95 93.00 620.00 
-40 -45 3 250 800 -600 2 -0.23 -1800 -70 T0-92 Z7X1151A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 1 Base 
-50 2 300 800 -10 -2 -0.75 -2000 -50 TO-92 ZTX790A-ND 1.68 12.60 84.00 560.00 2 Collector 
-45 -60 “1 100 300 -150 -10 -0.25 -150 -15 TO-92 ZTX550-ND 84 6.30 42.00 280.00 3 Emitter 
I¢ hfe VcE (sat) Cut Tape 
VcEo | VcBo |(cont.) @l¢ @VcE| Max. @lc¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(Vv) | (Vv) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. fl 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN — RoHS Compliant 
25 80 5.0 | 300 1200 1000 2 | 0.33 5000 50 | SOT-223 | FZT1049ACT-ND 1.29 97 _| FZT1049ATR-ND 1,000 365.50 
80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.215 2000 20 | SOT-223 | FZT849CT-ND 1.68 1.26 | FZT849TR-ND 1,000 476.00 
80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223 |ZX5T849GCT-ND 1.55 1.17. | ZX5T849GTR-ND 1,000 440.30 
80 7.0 | 100 — 10 1) 0148 2000 20 D-PAK | ZXT849KCT-ND 2.38 1.79 | ZXT849KTR-ND 2,500 673.20/M 
30 80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223 }ZXTN2007GCT-ND 1.50 1.13 | ZXTN2007GTR-ND 1,000 425.00 
80 6.0 | 100 300 1000 1 | 0.06 1000 20 | SOT-89 |ZXTN2007ZCT-ND 1.38 1.04 | ZXTN2007ZTR-ND 1,000 391.00 
50 1.0 | 100 300 500 21] 05 1000 100 | SOT-23 | FMMT449CT-ND 45 .34 | FMMT449TR-ND 3,000 135.00/M 
50 1.0 | 100 300 1000 2 | 03 1000 100 | SOT-23 | FMMT489CT-ND 45 34 _| FMMT489TR-ND 3,000 135.00/M 
150 | 5.0 | 270 1200 1000 2 | 018 3000 10 | SOT-223 |FZT1051ACT-ND 1.29 97 | FZT1051ATR-ND 1,000 365.50 MLP2x2 
130 | 4.0 | 30 — 4000 2 | 0.21 2000 40 | SOT-23 |ZXTN25040DFHCT-ND 90 68 | ZXTN25040DFHTR-ND 3,000 225.00/M (MLP322) 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.34 5000 100 | SOT-89 |FCX1051ACT-ND 1.14 86 | FCX1051ATR-ND 1,000 323.00 
130 | 1.5 | 300 900 10 24] 50 500 50 | SOT-23 |ZXTN25040DFLCT-ND 57 43 | ZXTN25040DFLTR-ND 3,000 142.50/M 
40 50 1.0 | 100 300 1000 2 | 03 1000 100 | SOT-223 | FZT489CT-ND 1.02 77_| FZT489TR-ND 1,000 289.00 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 02 100 1 SOT-23 | ZXTN2040FCT-ND 39 30 | ZXTN2040FTR-ND 3,000 117.00/M 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 05 1000 100 | SOT-89 | FCX491ACT-ND 63 48 | FCX491ATR-ND 1,000 178.50 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 0.5 1000 100 | SOT-223 | FZT491ACT-ND 1.02 77 | FZT491ATR-ND 1,000 289.00 
40 1.0 | 300 900 500 5 | 03 500 50 | SOT-23 |FMMT491ACT-ND NEW! 45 .34 | FMMT491ATR-ND NEW! 3,000 135.00/M 
45 4.0 | 70 — 4000 2 | 0.34 4000 80 | SOT-23F |ZXTNO7045EFFCT-ND 78 59 | ZXTNO7045EFFTR-ND 3,000 195.00/M | J 
60 3.0 | 400 — 1000 2 ]|0.35 3000 150) D-PAK |ZXT690BKCT-ND 1.84 1.38 | ZXT690BKTR-ND 2,500 520.20/M Seating 
45 | 45 3.0 | 400 150 2000 2]030 1000 5 SOT-89 | FCX690BCT-ND 78 59 | FCX690BTR-ND 1,000 221.00 Plane 
45 2.0 | 400 — 1000 2] 01 100 0.5 | SOT-223 | FZT690BCT-ND 1.32 99 | FZT690BTR-ND 1,000 374.00 
75 | 0.80 | 250 630 100 1 / 03 100 10 | SOT-23 | BCW66HCT-ND 42 .32__| BCW66HTR-ND 3,000 126.00/M 
80 5.0 | 200 560 500 2 |0.018 100 5 SOT-23 | ZXTN2031FCT-ND 1.26 95 | ZXTN2031FTR-ND 3,000 378.00/M 
150 | 4.0 | 20 — 4000 2 |0.060 1000 100 | SOT-23 |ZXTN25050DFHCT-ND 90 68 | ZXTN25050DFHTR-ND 3,000 270.00/M 
100 | 40 | 200 — 10 2 | 0.02 100 10 | MLP322 |ZXTCM322CT-ND NEW! 1.14 86 | ZXTCM322TR-ND NEW! 3,000 343.44/M 
100 | 4.0 | 300 900 1000 2 | 0.23 4000 100 | SOT-23-6 |ZXT13NS50DE6CT-ND 1.08 81 | ZXT13N50DE6TR-ND 3,000 270.00/M 
50 50 3.0 | 200 — 10 2 | 0.02 100 10 | SOT-23-6 | ZXTIONSODE6TACT-ND -90 68 _| ZXTIONSODE6TATR-ND 3,000 225.00/M 
50 3.0 | 200 — 1000 2 | 0.35 3000 100 | SOT-89 |FCX619CT-ND 76 58 | FCX619TR-ND 1,000 215.90 
50 2.0 | 100 — 2000 2] 02 1000 10 | SOT-23 | FMMT619CT-ND 76 58 | FMMT619TR-ND 3,000 190.50/M T 
100 | 1.25) 30 — 2000 5 | 033 1250 125 | SOT-23 | FMMTL619CT-ND 51 39 | FMMTL619TR-ND 3,000 127.50/M 2 Exposed 
50 1.0 | 200 — 600 5 | 018 500 25 | SOT-323 |ZUMT619CT-ND 54 41_| ZUMT619TR-ND 3,000 162.00/M Pad 
PNP 
50 | -55 | 100 300 -1000 -1 |-0.27 -2000 -200] SOT-223 |FZT949CT-ND® 1.80 1.35 | FZT949TR-ND@ 7,000 510.00 
-50 | -5.5 | 100 300 -1000 ~-1 |-0.085 -1000 -20 | SOT-223 |ZX5T949GCT-ND® 1.62 1.22 | ZX5T949GTR-ND@ 1,000 459.00 
-50 | -5.5 | 100 300 -1000 -1 |-0.085 -1000 -20 | SOT-223 |ZXTP2008GCT-ND®@ 1.50 1.13 | ZXTP2008GTR-ND@ 1,000 425.00 
-50 | -5.5 | 100 300 -1000 -1 | -0.08 -1000 -20 | SOT-89 |ZXTP2008ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTP2008ZTR-ND@ 1,000 391.00 
-60 | -5.5 | 10 — _-20000 -1 |-0.175 -5500 -500| SOT-89 |ZX5T949ZCT-ND® 1.21 .91__| ZX5T949ZTR-ND® 1,000 341.70 
“80 -50 | -1.0 | 100 300 -500 -2 | -0.35 -1000 -100) SOT-89 | FCX589CT-ND® 63 48 | FCX589TR-ND@ 1,000 178.50 
-50 | -1.0 | 100 300 -500 -2]|-0.35 -1000 -100]) SOT-23 | FMMT589CT-ND® 45 .34 | FMMT589TR-ND® 3,000 135.00/M 
-35 | -1.0 | 100 300 -500 -2] -05 -1000 -100]) SOT-23 |FMMT549CT-ND® 45 34 | FMMT549TR-ND@ 3,000 135.00/M 
-35 | -1.0 | 150 500 -500 -2]-03 -100 ~-1 SOT-23 | FMMT549ACT-ND® 45 .34 | FMMT549ATR-ND® 3,000 112.50/M 
-35 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.5 -1000 -100| SOT-223 | FZT549CT-ND® 1.02 77 | FZT549TR-ND@ 1,000 289.00 
-60 | -5.5 | 200 550 -500 -2 |-0.165 -1000 -10 | SOT-89 |ZX5T3ZCT-ND® 91 68 | ZX5T3ZTR-ND® 1,000 256.70 
-50 | -5.5 | 200 550 -500 -2 |-0.165 -1000 -10 | SOT-89 |ZXTP2009ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTP2009ZTR-ND® 1,000 391.00 
-40 -50 | -4.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.16 -4000 -200] MSOP-8 |ZXT14P40DXCT-ND 4.84 3.63 | — _ =— 
-60 | -3.0 | 300 — 10 -2 | -0.04 -100 -10 | MLP322 |ZXT3M322CT-ND@ NEW! 1.14 86 | ZXT3M322TR-ND@ NEW! 3,000 343.44/M 8 
-45 | -3.0 | 250 800 -500 -2 | -0.30 -3000 -250| SOT-89 |FCX1151ACT-ND@ 1.14 86 | FCX1151ATR-ND® 1,000 323.00 ri 
-45 | -30 | 250 800 -500 -2 | -0.3 -3000 -250| SOT-223 |FZT1151ACT-ND® 138 1.04 | FZTI151ATR-ND® 7,000 397.00 6 
-50 | -3.0 | 300 900 -1000 -2 |-0.24 -3000 _-300 | SOT-23-6 | ZXT13P40DE6CT-ND 1.08 81_| ZXT13P40DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 5 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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oy tbreactun ot! ETEX Low Saturation Transistors Reel° 
an aoe oe 30-50 Volts (Cont.) 
Ic hfe VcE (sat) Cut Tape 1 Base 
VcEo | VcBo |(cont.) @lc¢ @VcE| Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 2 Collector 4 
(Vv) | (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. 1 10 Part No. Qty. Pricing 3 Emitter 
-45 | -3.0 | 30 —  -3000 -2 |-0.065 -1000 -100| SOT-23 |ZXTP25040DFHCT-ND® 90 68 | ZXTP25040DFHTR-ND® 3,000 270.00/M 4 Collector 
-50 | -3.0 | 300 800 -10 -2)-045 -2000 -50 | D-PAK |ZXT790AKCT-ND@ 1.84 1.38 | ZXT790AKTR-ND® 2,500 520.20/M 
-50 | -3.0 | 80 —  -3000 -2 |-0.39 -3000 -150| SOT-23F |ZXTPO7040DFFCT-ND® 78 59 | ZXTPO7040DFFTR-ND® 3,000 195.00/M 
-50 | -20 | 200 — -1000 -2 |/-0.350 -1000 -10 | SOT-89 |FCX790ACT-ND® 78 59 | FOX790ATR-ND@ 1,000 221.00 
-60 | -3.0 | 250 — -500 -2|-045 -1000 -10 | SOT-223 |FZT790ACT-ND® 1.32 99 | FZT790ATR-ND® 1,000 374.00 
-40 | -20 |) 300 — -10  -2 }-0.040 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P40DE6TACT-ND 90 68 | ZXT10P40DE6TATR-ND 3,000 225.00/M 
-45 | -1.5 | 15 — -3000 -2 | -0.3  -3000 -300} SOT-23 |ZXTP25040DFLCT-ND@ 57 43 | ZXTP25040DFLTR-ND® 3,000 142.50/M 
-40 | -40 | -1.5 | 150 — -1000 -2|-0.25 -1000 -50 | SOT-23 |FMMT720CT-ND® 60 45 | FMMT720TR-ND® 3,000 150.00/M 
-50 | -1.0 | 100 300 -500 -2]|-0.35 -1000 -100) SOT-223 | FZT589CT-ND® 1.02 77 ‘| FZT589TR-ND® 1,000 289.00 
-45 | -3.5 | 300 450 -900 -2|-0.90 -1000 -100| SOT-89 |ZXTP25040DZCT-ND® NEW! 78 59 | ZXTP25040DZTR-ND® NEW!| 1,000 260.00 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5|)-02 -100 ~-1 SOT-23 | ZXTP2041FCT-ND® 39 30 | ZXTP2041FTR-ND® 3,000 117.00/M 
-40 | -1.0]) 180 — -500 -5 | -0.3 -500 -25 | SOT-323 |ZUMT720CT-ND® 54 41 | ZUMT720TR-ND® 3,000 162.00/M 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 /-0.35 -500 ~-20 | SOT-89 |FCX591ACT-ND® 63 48 | FCX591ATR-ND@ 1,000 178.50 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 |-0.35 -500 -20 | SOT-223 | FZT591ACT-ND® 1.02 77 ‘| FZT591ATR-ND® 1,000 289.00 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5|-0.35 -500 -20 | SOT-23 |FMMT591ACT-ND® 5 .34 | FMMT591ATR-ND® 3,000 135.00/M 
-45 -60 | -0.80) 250 630 -100 -1| -03 -100 -10 | SOT-23 |BCW68HCT-ND@ 2 .32 | BCW68HTR-ND® 3,000 126.00/M 
-50 | -0.80| 100 600 -100 -1 1-062 -500 -50 | SOT-23 |BCX17CT-ND 43 .33 | BCX17TR-ND 3,000 129.60/M 
-50 | -50 |) -5.0 | 200 560 -500 -2]| -20 -100 -10 | SOT-23 |ZXTP2025FCT-ND® 1.26 95 | ZXTP2025FTR-ND® 3,000 378.00/M 
@ RoHS Compliant 
Hf Hf ® 
Medium Power Transistors Digi@Reel Bottom View 
20-1 00 Volts Max. 
Ic hE VcE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBo | (cont.) @le @VcE; Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. = (mA) (V) (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
150 | 5.0 | 100 300 2000 1 025 5000 200 T0-92 | Z7X851-ND® 186 1395 8370 527.00 
150 4.5 100 300 2000 1 0.03 100 5 E-Line ZX5T851A-ND 1.73 12.96 77.76 489.60 @0.51 
60 150 4.5 100 300 2000 1 0.065 1000 50 E-Line ZXTN2010A-ND® 1.73 12.96 77.76 489.60 .95 Max. 
150 | 45 | 100 300 2000 1 0.065 1000 50 E-Line ZXTN2010ASTZ-ND® 1.73 1296 77.76 489.60 +> 15.49 Max. “| 
80 2.0 100 300 500 2 0.5 2000 200 TO-92 ZTX651-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 
80 1.0 50 150 150 10 0.35 150 15 TO-92 ZTX451-ND® 84 6.30 42.00 280.00 
70 70 1.0 400 - 500 2 0.5 1000 10 TO-92 ZTX692B-ND® 1.62 12.15 81.00 540.00 
75 150 3.0 300 1200 1000 2 0.25 3000 100 TO-92 ZTX1053A-ND@ 1.68 12.60 75.60 476.00 
200 4.0 100 300 2000 2 0.20 4000 400 TO-92 ZTX853-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 Bottom View 
100 | 120 2.0 100 300 500 2 0.5 2000 200 TO-92 ZTX653-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 1.27 
120 1.0 40 200 150 10 0.7 150 15 TO-92 ZTX453-ND® 84 6.30 42.00 280.00 2 Nom. 
PNP 
-100 | -4.0 | 100 300 -1000 “1 -0.30 -4000 -400 TO-92 ZTX951-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 
60 -100 | -3.5 | 100 300 -1000 -1 -0.065 -1000 -100 E-Line ZXTP2012A-ND® 1.24 9.27 55.62 350.20 
-80 -2.0 | 100 300 -500 -2 -0.5 -2000 -200 TO-92 ZTX751-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 
-80 -1.0 50 150 -150 10 -0.35 -150 “15 TO-92 ZTX551-ND 84 6.30 42.00 280.00 
-70 76 -2.0 | 300 800 10 +2 -0.5 -1000 -25 TO-92 ZTX792A-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 
-140 | -3.5 | 100 300 -1000 -1 -0.33 -4000 -400 TO-92 ZTX953-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 | 
-100 | -120 | -2.0 | 100 300 -500 2 -0.5 -2000 -200 TO-92 Z1X753-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 @0.495 
“120 | -1.0 | 40200-15010 | 0.25 150-15 T0-92___| Z1X553-ND@ 84 6.30 -42.00 280.00 OT Mae 
——++— 13.97 Max. 
I¢ hee VE (sat) Cut Tape * 7] 
VcEO|VCBO| (cont.) @lc @Vce| Max. @lc¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(Vv) | (VY) (A) |Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
20 | 60 | 1.25 | 200 — 1000 2 | 0.2 1000 100 | SOT-23 |FMMTL618CT-ND® 51 .39 | FMMTL618TR-ND® 3,000 | 127.50/M 
55 | 150] 60 | 30 — 6000 2 | 0.35 2000 20 | SOT-89 |ZXTN19055DZCT-ND® 1.11 -84 | ZXTN19055DZTR-ND® 1,000 314.50 
160 | 7.0 |200 500 100 2 |0.050 1000 100 | SOT-223 )ZXTN19060CGCT-ND® NEW! 1.29  .97| ZXTN19060CGTR-ND@ NEW! | 1,000 430.00 
150} 6.0 |100 300 2000 1 | 0.17 2000 50 | SOT-223 )FZT851CT-ND@ 1.68 1.26 | FZT851TR-ND@ 1,000 476.00 
150} 6.0 |100 300 2000 1 / 0.03 100 5 | SOT-223 | ZX5T851GCT-ND® 1.62 1.22 | ZX5T851GTR-ND® 1,000 459.00 
150 | 6.0 |100 300 2000 1 | 0.07 1000 50 | SOT-223 )ZXTN2010GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTN2010GTR-ND® 1,000 425.00 
160 | 55 | 30 — 6000 2 |0.175 5500 550 | SOT-23F |ZXTN19060CFFCT-ND® 1.11 -84 | ZXTN19060CFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M - eo 
150 | 5.0 |100 300 2000 1 /0.055 1000 100} SOT-89 |ZX5T851ZCT-ND@ 1.10  .83 | ZX5T851ZTR-ND@ 1,000 312.80 
150 | 5.0 |100 300 2000 1 |0.065 1000 50 | SOT-89 |ZXTN2010ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTN2010ZTR-ND@ 1,000 391.00 
150} 50 | 45 — 2000 2 |0.305 5000 500} SOT-89 /ZXTN25060BZCT-ND® 78 59 | ZXTN25060BZTR-ND@ 3,000 | 195.00/M 
60 | 140] 50 |100 300 2000 1 30 =100 5 | SOT-23 |ZXTN2018FCT-ND® 1.26 95 | ZXTN2018FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
150 | 35 | 25 — 0.0035 2 |0.040 500 50 | SOT-23 |ZXTN25060BFHCT-ND® 90.68 | ZXTN25060BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
80 3.0 |100 300 500 2 | 0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT651CT-ND® 1.08  .81 | FZT651TR-ND@ 1,000 306.00 t : 
120} 1.0 |100 — 500 10} 05 1000 100} SOT-23 )FMMT493ACT-ND@ 45 34 | FMMT493ATR-ND® 3,000 | 112.50/M 2 a 
80 1.0 |100 300 500 2} 05 1000 100 | SOT-323 |ZUMT491CT-ND® NEW! 48 ~~ .36 | ZUMT491TR-ND® NEW! 3,000 | 144.00/M gS 
80 1.0 |100 300 500 5 |} 05 1000 100) SOT-89 |FCX491CT-ND® 63.48) FCX491TR-ND@ 1,000 178.50 28 
80 1.0 |100 300 500 5 | 03 500 50 | SOT-23 |FMMT491CT-ND®@ 45.34 | FMMT491TR-ND® 3,000 | 135.00/M 2 
80 1.0 |100 300 500 5 | 0.25 500 50 | SOT-223 | FZT491CT-ND® 1.02  .77| FZT491TR-ND@ 1,000 289.00 
80 | 10 100 300 500 5 | 02 100 2 | SOT-23 |ZXTN2038FCT-ND® 39 30 | ZXTN2038FTR-ND@ 3,000 | 117.00] | SOT-23F 
80 1.0 | 50 150 150 10] 035 150 15 | SOT-23 |FMMT451CT-ND® 5.34 | FMMT451TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
70 | 70 2.0 |400 — 500 2/1015 100 0.5 | SOT-223 | FZT692BCT-ND® 1.32.99 | FZT692BTR-ND® 1,000 374.00 AS 
150 | 5.0 | 260 — 10 2 |0.095 1000 100) D-PAK |ZXT1053AKCT-ND® 2.80 2.10 | ZXT1053AKTR-ND® 2,500 | 792.20/M W 3 
75 | 150] 4.5 |300 1200 500 2 | 0.21 2000 100 | SOT-223 |FZT1053ACT-ND® 1.29.97 | FZT1053ATR-ND® 1,000 365.50 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.25 3000 100 | SOT-89 |FCX1053ACT-ND® 1.14.86 | FCX1053ATR-ND® 1,000 323.00 1 Base 
100 | 35 |300 900 200 2] 20 100 10 | MLP322 )ZXTEM322CT-ND® 1.15 86 | ZXTEM322TR-ND@ 3,000 | 343.80/M 2 Collector 
80 1.5 |300 900 200 2 | 0.20 1500 50 | SOT-23 | FMMT620CT-ND 76.58 | FMMT620TR-ND 3,000 | 190.50/M 3 Emitter 
80 | 100) 1.0 |100 250 150 21] 05 500 50 | SOT-89 |BCX5616CT-ND® 39.30 | BCX5616TR-ND® 1,000 110.50 
90 1.0 |100 300 100 5 | 0.25 150 15 | SOT-89 |BSR43CT-ND@ 48 36 | BSR43TR-ND® 1,000 160.00 
80 | 0.50 | 50 — 100 10] 0.25 100 10 | SOT-23 |FMMTAO6CT-ND@ 42.32 | FMMTAO6TR-ND® 3,000 | 126.00/M 
200) 60 | 100 300 2000 2 | 0.15 2000 100 | SOT-223 | FZT853CT-ND® 1.68 1.26 | FZT853TR-ND® 1,000 476.00 
200; 60 | 100 300 2000 2 |0.065 1000 100 | SOT-223 |ZX5T853GCT-ND® 1.62 1.22 | ZX5T853GTR-ND® 1,000 459.00 t A 
100 | 200 | 6.0 | 100 300 2000 2 |0.065 1000 100 | SOT-223 )ZXTN2011GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTN2011GTR-ND@ 1,000 425.00 23 
200) 55 |200 500 100 2 |0.065 1000 100 | SOT-223 |ZXTN19100CGCT-ND@ NEW! 1.29 .97|ZXTN19100CGTR-ND®@ NEW! | 1,000 430.00 gS 
200 | 5.25 | 200 500 100 2 |0.065 1000 100 | SOT-89 |ZXTN19100CZCT-ND@ NEW! 1.19 .90|ZXTN19100CZTR-ND@ NEW! | 1,000 396.00 a2 
Oo 
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). Diodes Incorporated LETEX SOT-89 
receerewar ee 20-100 Volts (Cont) 
1 Base 
Ic hee VE (sat) Cut Tape - Saag 
VCEO|VCBO} (cont.) @lc @VcE] Max. @lic @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 4 Galleciar 
(Vv) ) (V) (A) |Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. il 10 | Part No. Qty. | Pricing 
200} 45 |100 300 2000 2] 0.06 1000 100) SOT-89 |ZXTN2011ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTN2011ZTR-ND® 1,000 391.00 
200} 45 | 10 — 10,000 2 |0.195 5000 500 | SOT-89 |ZX5T853ZCT-ND@ 1.50 1.13}— — _ 
200} 45 |130 — 1000 2 |0.235 4500 450 | SOT-23F |ZXTN19100CFFCT-ND® 1.11 .84| ZXTN19100CFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 
160} 4.0 |100 300 1000 2] 30 100 5 | SOT-23 |ZXTN2020FCT-ND® 1.26 95 | ZXTN2020FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
180 | 3.0 | 300 900 10 2 | 0.17 500 10 | SOT-223 |ZXTN25100DGCT-ND@® NEW! 90 68 | ZXTN25100DGTR-ND@ NEW! | 1,000 300.00 
400 170; 30 |— — 3000 2 0.055 500 50 | SOT-23 )ZXTN25100BFHCT-ND® 90 68 | ZXTN25100BFHTR-ND@ 3,000 | 270.00/M SOT-223 
180 | 25 | 300 900 10 20.17 500 10 | SOT-89 |ZXTN25100DZCT-ND@ NEW! 78  .59|ZXTN25100DZTR-ND® NEW! | 1,000 260.00 
180 | 25 | 300 900 10 24170 500 10 | SOT-23 |ZXTN25100DFHCT-ND® 85.64 | ZXTN25100DFHTR-ND® 3,000 | 211.50/M + 6.7 Max.) 
120} 2.0 |100 300 500 2/7] 03 1000 100 | SOT-223 )FZT653CT-ND@ 1.08 .81 | FZT653TR-ND® 1,000 306.00 SMae 
120] 1.0 | 100 300 250 10] 03 500 50 | SOT-89 |FCX493CT-ND® 63.48 | FCX493TR-ND@ 1,000 178.50 T 
120] 1.0 |100 300 250 10) 0.25 500 50 | SOT-23 |FMMT493CT-ND@ 45 34) FMMT493TR-ND@ 3,000 | 135.00/M & 
120 | 1.0 | 100 300 250 10] 03 500 50 | SOT-223 |FZT493CT-ND@ 1.02.77 | FZT493TR-ND® 1,000 289.00 7 
PNP — RoHS Compliant nN E 
-100} -6.0 | 100 — -10  -1 | -0.09 -1000 -100]) D-PAK |ZXT951KCT-ND 2.48 1.87 | ZXT951KTR-ND 2,500 | 703.80/M 4 tls 
-100] -5.5 | 100 300 -2000 -1 | -0.07 -1000 -100) SOT-223 |ZX5T951GCT-ND 1.62 1.22 | ZX5T951GTR-ND 1,000 459.00 
-100} -5.5 | 100 300 -2000 -1 | -0.07 -1000 -100| SOT-223 |ZXTP2012GCT-ND 1.50 1.13 | ZXTP2012GTR-ND 1,000 425.00 4.6 Nom. —4 
-100] -5.0 | 100 300 -2000 -1 | -0.21 -2000 -200) SOT-223 | FZT951CT-ND 1.80 1.35 | FZT951TR-ND 1,000 510.00 
-60 | -5.0 | 200 500 -100 -2 | -0.08 -1000 -100| SOT-223 |ZXTP19060CGCT-ND NEW! 1.29.97 | ZXTP19060CGTR-ND NEW! 1,000 430.00 
-60 | -4.5 | 200 500 -100 -2]| 0.08 -1000 -100]) SOT-89 |ZXTP19060CZCT-ND NEW! 1.19.90} ZXTP19060CZTR-ND NEW! 1,000 396.00 
-100] -4.3 | 100 300 -2000 -1 |-0.065 -1000 -100) SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND 1.38 1.04 | ZXTP2013ZTR-ND 1,000 391.00 
60 -100} -4.3 | 100 300 ~-2000 -1 |-0.065 -1000 -100} SOT-89 |ZXTP2012ZCT-ND 1.38 1.04 | ZXTP2012ZTR-ND 1,000 391.00 
-100] -4.0 | 100 300 -2000 -2| -25 -100 -10 | SOT-23 |ZXTP2027FCT-ND 1.26 95 | ZXTP2027FTR-ND 3,000 | 378.00/M 
-60 | -4.0 | 200 500 -100 -2| -75 -1000 -100| SOT-23F |ZXTPI9060CFFCT-ND NEW! 1.11 .84/ZXTPI9060CFFTR-ND NEW! | 3,000 | 333.00/M 
-100] -35 | 100 — -10 -1|-0.02 -100 -10 | E-Line |ZXTP2012ASCT-ND NEW! 1.24 93 | ZXTP2012ASTB-ND§ NEW! 2,000 | 370.80/M 1 Base 
-100] -3.0 | 30 — _ -3000 -2 |-0.055 -500 -50 | SOT-23 |ZXTP25060BFHCT-ND 90.68 ) ZXTP25060BFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 2 Collector 
-80 | -3.0 | 100 300 -500 -2| -0.3 -1000 -100) SOT-223 |FZT751CT-ND 1.16  .87 | FZT751TR-ND 1,000 328.10 3 Emitter 
-80 | -1.0 |100 300 -500 -5| -0.6 -1000 -100] SOT-89 |FCX591CT-ND 63 48 | FCX591TR-ND 1,000} 178.50 2 Céllactet 
-80 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.3 -500 -50 | SOT-23 |FMMT591CT-ND 45.34 | FMMT591TR-ND 3,000 | 135.00/M 
-80 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.3 -500 -50 | SOT-223 |FZT591CT-ND 1.02.77 | FZT591TR-ND 1,000 289.00 SOT-323 
-80 | -1.0 | 15 — -2000 -5/| -0.6 -1000 -100| SOT-323 | ZUMT591CT-ND 48.36 | ZUMT591TR-ND 3,000 | 120.00/M 
-70 | -25 | 300 — -10 -5 | -50 -100 -10 | MLP322 |ZXT4M322CT-ND 1.15 — .86 | ZXT4M322TR-ND 3,000 | 343.80/M 1 Base 
79 | 75} -20 [250 — -800 -2] -0.5 -1000 -25 | SOT-228 |FZT792ACT-ND 1.32.99 | FZT792ATR-ND 1,000} 374.00 2 Collector 
-70 | -1.5 |150 — -1000 -5 | -0.30 -500 -20 | SOT-23 |FMMT722CT-ND 76 58 | FMMT722TR-ND 3,000 | 190.50/M 3 Emitter 
-80 | -1.0 | 50 150 -150 -10/-0.35 -150 -15 | SOT-23 | FMMT551CT-ND 45.34 | FMMT551TR-ND. 3,000 | 135.00/M 
-140] -5.0 |100 — ~-10 -1] -0.1 -1000 -100) D-PAK |ZXT953KCT-ND 2.48 1.87 | ZXT953KTR-ND 2,500 | 703.80/M 
-140] -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -0.09 -1000 -100) SOT-223 |ZX5T953GCT-ND 1.62 1.22 | ZX5T953GTR-ND 1,000 459.00 
-140] -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -0.09 -1000 -100) SOT-223 |ZXTP2013GCT-ND 1.50 1.13 | ZXTP2013GTR-ND 1,000 425.00 
-140} -5.0 | 100 300 ~-1000 -1 | -0.22 -2000 -200| SOT-223 | FZT953CT-ND 1.80 1.35 | FZT953TR-ND 1,000 510.00 
-80 | -140] -3.5 | 100 300 -1000 -1 |-0.085 -1000 -100| SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND 1.38 1.04 | ZXTP2013ZTR-ND 1,000 391.00 
-100] -1.0 | 100 250 -150 -2] -0.5 -500 -50 | SOT-89 |BCX5316CT-ND 39.30) BCX5316TR-ND 1,000 110.50 MLP 2x2 
-90 | -1.0 | 100 300 -100 -5/|-0.25 -150 -15 | SOT-89 |BSR33CT-ND 48 — .36 | BSR33TR-ND 1,000 160.00 (MLP322) 
-80 | -1.0 | 100 300 -500 -5| -0.2 -100 -2 | SOT-23 |ZXTP2039FCT-ND 39.30 | ZXTP2039FTR-ND 3,000 | 117.00/M 
-80 | -0.50 | 50 — -100 -1/-0.25 -100 -10 | SOT-23 | FMMTAS6CT-ND 42.32 | FMMTAS6TR-ND 3,000 | 126.00/M 
-140] -35 | 15 — -4000 -1 | -0.30 -4000 -400] SOT-89 |ZX5T953ZCT-ND 1.21. 91/— _ _ 
-130} -3.0 | 100 300 -1000 -2| -30 -100 -10 | SOT-23 |ZXTP2029FCT-ND 1.26 95 | ZXTP2029FTR-ND 3,000 | 378.00/M 
-140] -20 | 15 — -2000 -2 |-0.090 -500 -50 | SOT-23 |ZXTP25100BFHCT-ND 90.68 ) ZXTP25100BFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 
-120} -2.0 | 100 300 -500 -2] -0.3 -1000 -100| SOT-223 |FZT753CT-ND 1.16 .87 | FZT753TR-ND 1,000 328.10 
-110| -2.0 | 200 500 -100 -2 | -0.13 -500 -20 | SOT-23F |ZXTPI9100CFFCT-ND NEW! 1.11 .84/ZXTP19100CFFTR-ND NEW! | 3,000 | 333.00/M 
-110] -2.0 | 200 500 -100 -2|-013 -500 -20 | SOT-223 |ZXTP19100CGCT-ND NEW! 1.29.97 | ZXTP19100CGTR-ND NEW! 1,000 430.00 
-100 | -110} -2.0 | 200 500 -100 -2|-0.13 -500 -20 | SOT-89 |ZXTP19100CZCT-ND NEW! 1.19.90 | ZXTP19100CZTR-ND NEW! 1,000 396.00 
-115] -1.0 | 200 500 -10 -2|]-0.21 -100 -1 | SOT-23 |ZXTP25100CFHCT-ND NEW! 90.68 | ZXTP25100CFHTR-ND NEW! | 3,000 | 270.00/M 
-115] -1.0 | 200 500 -10 -2/-0.21 -100 -1 | SOT-89 |ZXTP25100CZCT-ND NEW! 78 59 | ZXTP25100CZTR-ND NEW! 1,000 260.00 
-120| -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.3 -500 -50 | SOT-89 |FCX593CT-ND 63.48 | FCX593TR-ND 1,000 178.50 
-120} -1.0 | 100 300 -500 -10) -0.3 -500 -50 |} SOT-23 |FMMT593CT-ND 45 .34| FMMT593TR-ND 3,000 | 135.00/M 
-120] -1.0 | 100 300 -500 -2| -0.3 -500 -50 | SOT-223 | FZT593CT-ND 1.02.77 | FZT593TR-ND 1,000 289.00 
-100} -1.0 | 250 — -500 -10]-0.20 -500 -50 | SOT-23 |FMMT723CT-ND 76 58 | FMMT723TR-ND 3,000 | 190.50/M 
@ RoHS Compliant § Tape and Box 
Hf Hf ® 
High Voltage Transistors Digi@Reel 
120-250 Volts 
Ic he VE (sat) Loose Piece 
VCEO | CBO | (cont.) @il¢ @VcE| Max. @lc @lp Packaging | Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. = (mA) (V) (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
420 175 3.0 300 1200 1000 10 0.31 3000 150 TO-92 ZTX1055A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 
120 0.5 400 - 200 2 0.5 400 5 TO-92 ZTX694B-ND® 1.62 12.15 81.00 540.00 
140 | 160 1.0 100 300 150 10 0.7 150 15 TO0-92 ZTX455-ND® 84 6.30 42.00 280.00 
150 250 4.0 100 300 1000 5 0.26 4000 400 TO-92 ZTX855-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 
150 1.0 50 =- 500 5 0.5 1000 200 TO-92 ZTX655-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
160 | 200 3.0 300 1200 500 10 0.3 3000 200 TO0-92 ZTX1056A-ND® 1.68 12.60 75.60 476.00 
180 | 180 0.5 500 - 100 5 0.25 200 5 T0-92 ZTX696B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
PNP 
-140 | -140 | -0.5 300 800 -10 “2 -0.3 -200 5 TO0-92 ZTX795A-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 E-Line 
150 -150 | -1.0 50 _ -500 $6 -0.5 -1000 -200 TO-92 ZTX755-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
-160 | -1.0 50 300 -300 -10 -0.3 -100 -10 TO-92 ZTX555-ND® 84 6.30 42.00 280.00 
-220 | -2.0 100 300 -1000 $ -0.25 -2000 -400 TO-92 ZTX956-ND® 1.76 13.23 79.38 499.80 
-200 | -200 | -1.0 50 _ -500 $ -0.5 -500 -50 TO-92 ZTX776-ND® 67 5.04 33.60 224.00 
-200 | -0.5 300 800 -10 -10 -0.3 -200 -20 TO0-92 ZTX796A-ND® 1.62 12.15 81.00 540.00 
Ic hfe VCE (sat) Pack- Cut Tape 
VCEO | VCBO |(cont.) @lc @VcE| Max. @lc @lg| aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | Part No. al 10 | Part No. aty. Pricing 
NPN 
120) 10 | 400 — 200 2 | 0.25 100 0.5 | SOT-223 | FZT694BCT-ND@ 1.32 .99 | FZT694BTR-ND@ 1,000 374.00 4.01 Max. 
120 | 140 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.2 250 25 | SOT-23 | FMMT494CT-ND@ A5 .34 | FMMT494TR-ND® 3,000 | 135.00/M 241 
120 | 05 | 500 — 100 2 | 0.25 100 0.5 | SM-8 | ZDT694CT-ND® 2.05 1.54 | ZDT694TR-ND® 1,000 684.00 Max. 
125 | 125 | 1.0 | 100 — 1000 10 | 0.25 1000 50 | SOT-23 | FMMT624CT-ND@ 716 58 | FMMT624TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Diodes Incorporated 


ZETEX High Voltage Transistors Reel’ | sor-223 


ile a a 120-250 Volts (Cont.) 
Ic hFE VE (sat) Pack- Cut Tape 1 Base 
Vce0 | VcBo |(cont.) @lc @VceE| Max. @lc @lg| aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 2 Collector 
(Vv) | (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 3 Emitter 
140 | 160 | 1.0 | 100 300 150 10 | 0.7 150 15 | SOT-23 | FMMT455CT-ND@ A5 .34 | FMMT455TR-ND@ 3,000 | 112.50/M 4 Collector 
200 | 5.0 | 100 300 1000 5 | 0.11 1000 100 | SOT-223 ) FZT855CT-ND® 1.68 1.26 | FZT855TR-ND® 1,000 476.00 
150 | 1.0 50 — 500 5 0.5 500 50 | SOT-223 ) FZT655CT-ND® 1.08 .81 | FZT655TR-ND® 1,000 306.00 
150 | 170 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.3 500 50 | SOT-89 | FCX495CT-ND® 63 48 | FCX495TR-ND® 1,000 178.50 
150 | 1.0 | 300 — 200 10 | 0.3 1000 50 | SOT-23 | FMMT625CT-ND® 76 .58 | FMMT625TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
170 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.2 250 25 | SOT-23 | FMMT495CT-ND@ 45 .34 | FMMT495TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 
180 | 06 80 — i i) 150 10 1 | SOT-23 | ZXTN5551FLCT-ND® NEW! 24 .18 | ZXTN5551FLTR-ND® NEW! | 3,000 | 72.00/M 7 
160 | 180 | 0.6 80 — 1 5 150 10 1 | SOT-223 | ZXTN5551GCT-ND@ NEW! 60 45 | ZXTN5551GTR-ND@ NEW! | 1,000 200.00 z 
180 | 06 80 — 1 5 150 10 1_| SOT-89 | ZXTN5551ZCT-ND@ NEW! 48 .36 | ZXTN5551ZTR-ND@® NEW! | 1,000 160.00 sg 
180 | 180 | 05 | 500 — 100 5 | 0.25 200 5 |SOT-223 | FZT696BCT-ND@ 1.32 .99 | FZT696BTR-ND@ 1,000 374.00 o 
250 | 300 | 0.5 40 — 20 10 | 05 50 4 | SOT-89 | BST40CT-ND 99 15 |= = = N 
PNP —r 
-180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.15 -1000 -100 ) SOT-223 | FZT955CT-ND 1.80 1.35 | FZT955TR-ND 1,000 510.00 J —| [0.84 Max. 
-180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.12 -1000 -100 | SOT-223 | ZX5T955GCT-ND® 1.62 1.22 | ZX5T955GTR-ND@ 1,000 459.00 a 
-180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.12 -1000 -100 ) SOT-223 | ZXTP2014GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTP2014GTR-ND® 1,000 425.00 4.6 Nom/-— —"! 
-180 | -3.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.06 -100 -5 | SOT-89 | ZX5T955ZCT-ND® NEW! 1.41. 1.06 | ZX5T955ZTR-ND@ NEW! 1,000 470.00 
440 -180 | -3.0 | 100 300 -1000 -5 -60 -100 -5 | TO-92 | ZTX955CT-ND® 1.86 1.40 | ZTX955TR-ND® 4,000 | 465.00/M 
-180 | -3.0 | 100 300 -1000 -5 |-0.115-1000 -100) SOT-89 | ZXTP2014ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTP2014ZTR-ND® 1,000 391.00 
-180 | -1.0 | 100 300 -10 -2 -50 -100 -10 | SOT-23 | ZXTP25140BFHCT-ND® 90 .68 | ZXTP25140BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-160 | -2.5 | 100 300 -1000 -5 -55 -100 -5 | SOT-23 | ZXTP23140BFHCT-ND® 1.26 .95 | ZXTP23140BFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
-140 | -0.5 | 250 — -200 -2 | -0.3 -200 -5 | SOT-223 | FZT795ACT-ND® 1.32 .99 | FZT795ATR-ND® 1,000 374.00 
-150 | -1.0 | 50 — -500 -5 | -0.5 -500 -50 / SOT-223 | FZT755CT-ND 1.16 .87 | FZT755TR-ND 1,000 328.10 
-150 -160 | -06 | 50 — -1 0-5 | -0.2 -10 -1 | SOT-23 | ZXTP5401FLCT-ND® NEW! 24 .18 | ZXTP5401FLTR-ND® NEW! | 3,000 | 72.00/M 
-160 | -06 | 50 — -1 -5 | -0.2 -10 -1 | SOT-223 ) ZXTP5401GCT-ND@ NEW! 60 45 | ZXTP5401GTR-ND@ NEW! | 1,000 200.00 
-160 | -0.6 | 50 — 1-5 | -0.2 = -10  -1 | SOT-89 | ZXTP5401ZCT-ND@ NEW! 48 -36 | ZXTP5401ZTR-ND@ NEW! | 1,000 160.00 
-180 | -180 | -0.7 | 100 300 -100 -5 | -0.4 -250 -25 | SOT-89 | FCX555CT-ND® 64 49 | FCX555TR-ND@ 1,000 181.90 
-220 | -2.0 | 100 — -10 -5 | -0.05 -100 -10 | TO-92 | ZTX956STOACT-ND® NEW! 1.86 1.40 | ZTX956STOATR-ND@ NEW! | 2,000 | 558.00/M 2 Collector 
-220 | -2.0 | 100 300 -1000 -5 |-0.165-1000 -100 | SOT-223 | FZT956CT-ND@ 1.80 1.35 | FZT956TR-ND® 1,000 510.00 1 3 Emitter 
-200 | -220 | -0.3 | 85 300 -250 -10 | -0.35 -250 -25 | SOT-89 | FCX596CT-ND@ 63 48 | FCX596TR-ND® 1,000 178.50 
-220 | -0.5 | 100 300 -250 -10 | -0.35 -250 -25 | SOT-23 | FMMT5S96CT-ND@ 54 41 | FMMT596TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-200 | -0.5 | 250 — _ -300 -10 | -0.3 -200 -20 | SOT-223 | FZT796ACT-ND@ 1.32 .99 | FZT796ATR-ND® 1,000 374.00 + 2.64 Max. 
300-500 Volts 
Ic he VcE (sat) Loose Piece 
VCEO | VcBO | (cont.) @lc @VcE Max. @lc @lp Packaging | Digi-Key Pricing H 
(vy) | (vy) | (a) | Min. = Max. — (ma) (Vv) (v) (mA) (mA) Type —_| Part No. 1 10 100 1,000 2% 
NPN — RoHS Compliant gS 
300 0.5 50 — 100 5 0.5 100 10 TO-92 ZTX657-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 8 
300 | 300 0.5 50 300 50 10 0.3 100 10 T0-92 Z7X457-ND 84 6.30 42.00 280.00 2 
330 3.0 100 300 500 10 100 0.5 50 TO-92 ZTX857-ND NEW! 1.86 13.95 93.00 620.00 
400 400 0.5 50 - 100 5 0.5 100 10 T0-92 ZTX658-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 SMe 
400 0.3 100 300 50 10 0.5 50 6 TO-92 ZTX458-ND 84 6.30 42.00 280.00 
PNP — RoHS Compliant (S0T223-8) 
-300 -300 | -0.5 50 _ -100 5 -0.5 -100 -10 T0-92 Z1X757-ND 1.08 8.10 54.00 360.00 
-300 | -0.5 50 300 -50 -10 -0.3 -50 6 T0-92 Z1X557-ND 84 6.30 42.00 280.00 
-400 | -0.5 | 100 300 -500 -10 -0.40 -500 -100 TO-92 ZTX958-ND 1.86 13.95 83.70 527.00 
-400 | -400 | -0.5 50 _ -100 § -0.5 -100 -10 TO-92 ZTX758-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
-400 | -0.2 | 100 300 -50 -10 -0.5 -50 -6 TO-92 ZTX558-ND 84 6.30 42.00 280.00 
-500 | -500 | -0.15 | 100 300 -l -10 0.2 -20 2 E-Line ZTX560-ND NEW! 99 7.43 49.50 330.00 
aM (NPN) 
Ic hFE VcE (sat) Cut Tape El 
VCEO) CBO |(cont.) @lc @Vce| Max. @lc¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
350 | 3.5 | 100 300 1000 5 | 0.23 2000 200 | SOT-223| FZT857CT-ND® 1.68 1.26 | FZT857TR-ND® 1,000 476.00 
300|} 0.5 | 50 — 100 5 0.5 100 10 | SOT-223| FZT657CT-ND® 1.08 .81 | FZT657TR-ND® 1,000 306.00 
300 300} 05 | 40 — 30 10) 05 20 2 SOT-89 SXTA42CT-ND® 48 36 | SXTA42TR-ND® 1,000 136.00 
300} 0.5 | 100 — 100 10] 02 100 10 SOT-23 FMMT497CT-ND® 5.34.) FMMT497TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
300] 0.2 | 40 — 30 10] 05 20 20 | SOT-23 FMMTA42CT-ND® 42 32 | FMMTA42TR-ND@® 3,000 | 126.00/M 
300} 0.5 | 25 — 1 10] 05 20 20 | SOT-223| FZTA42CT-ND® NEW! 66 50 | FZTA42TR-ND@® NEW! 1,000 220.00 
350 400; 05 | 40 — 20 10) 05 50 4 SOT-89 BST39CT-ND® 48 .36 | BST39TR-ND® 1,000 136.00 
350 | 0.5 | 30 200 30 10] 10 50 5 SOT-23 FMMT6517CT-ND® 39.30 | FMMT6517TR-ND@ 3,000} 97.50/M 
400} 0.5 | 35 — 200 10] 02 100 10 SOT-89 FCX658ACT-ND® 78 59 | FCX658ATR-ND® 1,000 221.00 
400| 05 | 50 — 100 5 0.5 100 10 | SOT-223 | FZT658CT-ND 1.08 .81 | FZT658TR-ND 1,000 306.00 
400 450| 0.5 | 10 — 500 10] 0.175 500 100 | SOT-23F | ZXTNO8400BFFCT-ND® 78  =.59 | ZXTNO8400BFFTR-ND® 3,000} 195.00/M 
400 | 0.3 | 100 300 50 10) 02 20 2 SOT-223 | FZT458CT-ND® 1.02 .77| FZT458TR-ND® 1,000 289.00 
400 | 0.225} 100 300 50 10) 05 50 6 SOT-89 FCX458CT-ND® 63.48 | FCX458TR-ND® 1,000 178.50 
400 |0.225| 100 300 50 10) 02 20 2 SOT-23 FMMT458CT-ND® 45.34 | FMMT458TR-ND® 3,000 | 135.00/M 1 Base 
450 | 500 | 0.15 | 50 — 30 10] 0.075 20 2.0 | SOT-23 FMMT459TACT-ND® 77.59 | FMMT459TATR-ND® 3,000 | 225.75/M : adi 
PNP 4 Collector 
-300] -1.0 | 100 300 -500 -10} -0.24 -1000 -300 | SOT-223 | FZT957CT-ND® 1.80 1.35 | FZT957TR-ND® 1,000 510.00 
-300| -0.5 | 50 — -100 -5 | -0.5 -100 -10 | SOT-223) FZT757CT-ND@ 1.16 .87 | FZT757TR-ND® 1,000 328.10 
-300 -350| -0.5 | 30 150 -50 -10] -20 -50 -5 SOT-89 BST16CT-ND® 99.75 | — _ — 
-300| -0.5 | 25 — -1 -10} -0.5 -20 -2 | SOT-223) FZTA92CT-ND® 66.50) FZTA92TR-ND® 1,000 220.00 
-300| -0.2 | 100 — -100 -10| -0.25 -100 -20 | SOT-23 FMMT597CT-ND® 54.41 | FMMT597TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-300) -0.2 | 25 — -30 -10|) -05 -20 -2 SOT-23 FMMTA92CT-ND® 42 32 | FMMTA92TR-ND@® 3,000 | 126.00/M 
-350 | -350) -0.5 | 30 200 -30 -10| -0.5 -30 -3 SOT-23 FMMT6520CT-ND® 39.30 | FMMT6520TR-ND® 3,000} 97.50/M 
-400| -0.5 | 100 300 -500 -10} -0.40 -500 -100 | SOT-223 | FZT958CT-ND 1.80 1.35 | FZT958TR-ND 1,000 510.00 
-400| -0.5 | 50 — -100 -5 | -0.5 -100 -10 | SOT-223) FZT758CT-ND® 1.16 .87 | FZT758TR-ND® 1,000 328.10 
-400 -400| -0.2 | 100 300 -50 -10| -0.5 -50 -6 | SOT-223) FZT558CT-ND@ 1.02 .77 | FZT558TR-ND® 1,000 289.00 
-400| -0.2 | 100 300 -50 -10] -0.5 -50 -6 SOT-89 FCX558CT-ND® 63.48 | FCXS558TR-ND® 1,000 178.50 
-400] -0.2 | 100 — -200 -10} -0.19 -200 -40 | SOT-23F | ZXTPO8400BFFCT-ND® 78 59 | ZXTPO8400BFFTR-ND® 3,000 | 195.00/M 
-400| -0.15 | 100 300 -50 -10] -0.2 -20 -2 SOT-23 FMMT558CT-ND® 5.34 | FMMTS558TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
“500 | 000] -0.5 | 80 — 80 10] -02 -20 -2 | SOT-23 | FMMTS60CT-NDe 66.50 | FMMTS560TR-ND@ 3,000 | 198.00/M 
-500]-0.15| 80 300 -50 -10| -0.2 -20 -2 | SOT-223| FZTS60CT-ND® 1.14.86 | FZTS60TR-ND® 1,000] 323.00 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to1) 1185 


A Product Line of 
|, Diodes Incorporated 


Nc ORPORATED 


ZETEX Transistors Bottom Views 


Darlington D 
Ic hE VoE (sat) Loose Piece 
VceEO | VcBo |(cont.) @lc @VcE | Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Pricing 
(Vv) (V) (A) | Min. = Max. (mA) (Vv) (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN — RoHS Compliant 
60 80 800 | 5000 — 100 5 1.25 800 8 TO-92 BCX38C-ND NEW! 75 5.63 37.50 250.00 
80 100 1.0 2K 100K 1000 5 1.0 1000 1 TO-92 ZTX603-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
100 120 | 08 10K — 500 5 1.25 800 8 T0-92 Z7X614-ND 84 6.30 42.00 280.00 
120 140 1.0 2K 100K 1000 5 15 1000 1 TO-92 ZTX605-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
460 480 10 2K 100K 500 10 1.2 1000 10 T0-92 ZTX601-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
10K 100K 500 10 1.2 1000 10 TO-92 ZTX601B-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
PNP 
-120 | -140 | -1.0 3K 30K -1000 6 1.3 -1000 ca TO-92 ZTX705-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
Ic hFE VE (sat) Cut Tape 
VcEo | VcBo |(cont.) @lc @VcE|Max. @lc¢ @lg | Packaging} Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (V) | (A) |Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN — RoHS Compliant 
1.0 | 5K — 1000 5 |1.6 1000 1 | SOT-223 | FZTA14CT-ND 66 50 FZTA14TR-ND 1,000 187.00 
30 30 03 | 5K — 10 5 41.5 100 0.1 | SOT-23 | FMMTA13CT-ND 2 32 FMMTA13TR-ND 3,000 | 126.00/M 
03 /10K — 10 5 {1.5 100 0.1 | SOT-23 | FMMTA14CT-ND 2 32 FMMTA14TR-ND 3,000 | 126.00/M 1 Base 
05 | 2K — 500 5/10 100 01/ SoT-23 | BCV47CT-ND 45 34 BCV47TR-ND 3,000 | 112.50/M Acad 
60 80 05 | 2K — 100 141.0 100 0.1 | SOT-89 | BCV49CT-ND NEW! A5 34 BCV49TR-ND NEW! 1,000 150.00 
0.3 (10K — 500 5 {1.25 800 8.0 | SOT-23 | FMMT38CCT-ND 42 32 FMMT38CTR-ND 3,000 | 126.00/M 
80 100 | 2.0 | 5K 100K 500 5 /1.0 1000 1 | SOT-223 | FZT603CT-ND 1.08 81 FZT603TR-ND 1,000 306.00 + -2.64 Max-+) 
90 0.5 | 2K — 500 10/13 500 0.5 | SOT-89 | BST52CT-ND A8 36 BST52TR-ND 1,000 136.00 
400 120 | 09 | 5K — 2000 5 |0.85 500 5 | SOT-23 | FMMT634CT-ND 76 58 FMMT634TR-ND 3,000 | 190.50/M 
120 | 05 | 5K — 500 5 |1.0 500 5 | SOT-23 | FMMT614CT-ND 54 Al FMMT614TR-ND 3,000 | 162.00/M 
2.0 | 5K — 500 5 ]1.0 250 0.25} SOT-223 | FZT605CT-ND 1.08 81 FZT605TR-ND 1,000 306.00 is 
120 | 140 | 10 | 1K — 2000 5 |1.5 2000 5 | SOT-23F | ZXTNO4120HFFCT-ND 78 59 ZXTN04120HFFTR-ND 3,000 | 195.00/M 3s 
1.0 | 2K — 1000 5 |1.0 250 0.25) SOT-89 | FCX605CT-ND 78 59 FCX605TR-ND 1,000 221.00 Sg 
440 160 | 20 | 1K — 1000 10/}1.2 1000 10 | SOT-223 | FZT600CT-ND 1.08 81 FZT600TR-ND 1,000 306.00 os 
160 | 2.0 | 1K 100K 1000 10/1.1 500 5 | SOT-223 | FZT600BCT-ND 1.08 81 FZT600BTR-ND 1,000 306.00 
PNP — RoHS Compliant SOT-223 
-60 | -80 | -0.5 | 2K — _ -500 -5 |-1.0 -100 -0.1}| SOT-23 | BCV46CT-ND 5 34 BCV46TR-ND 3,000 | 112.50/M 
-100 | -100 | -0.8 | 15K — -1000 -5 }1.05 -1000 -5 | SOT-23 | FMMT734CT-ND 76 58 FMMT734TR-ND 3,000 | 215.90/M 1 Base 
-2.0 | 3K 30K -1000 -5 |-1.3 -1000 -1 | SOT-223 ] FZT70S5CT-ND 1.16 87 FZT705TR-ND 1,000 | 328.10 2 Collector 
-120 | -140 | -1.0 | 3K 30K -1000 -5 |-1.3 -1000 -1 | SOT-89 | FCX705CT-ND 78 59 FCX705TR-ND 1,000 260.00 : aes 
-1.0 | 2K — -2000 -5 |-2.0 -2000 -2 | SOT-23F | ZXTPO5120HFFCT-ND 78 59 ZXTP05120HFFTR-ND 3,000 | 195.00/M 
RF - NPN Digi@Reel” 
I¢ hre Loose Piece 
VcEo | Veso | (cont.) @lc @VcE Packaging Digi-Key Pricing t 
(vy) | (W) | (A) | Min. Max. (mA) (v) Type Part No. 1 10 100 1,000 3 
15 30 | 0.025 25 150 2 1 TO-92 Z1X325-ND 67 5.04 33.60 224.00 = 
N : 
Ic hE VcE (sat) Cut Tape i Wel (| M 
VcEO| Vcso | (cont.) @lc¢ @Vce| Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel ‘2 pee ex 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing a 
30 0.10) 20 — 3 1 | 04 10 10 | SOT-323 | ZUMT918CT-ND .80 60 |— _ _ # Nom 
15 25 | 0.025} 25 150 2 1 - = — | SOT-323 | ZUMTS17HCT-ND@ NEW! 18 .59|ZUMTS17HTR-ND® NEW! | 3,000] 234.00/M 
25 | 0.025 | 70 200 2 1 == _ SOT-23_ | BFS17HCT-ND@ 65 50 | BFS17HTR-ND® 3,000} 196.20/M 
i 1 Base 
Small Signal Be alaaen 
Ic hE Voce (sat) Cut Tape 3 Emitter 
Vceo | Veo |(cont.) @lc @Vce| Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 4 Collector 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN 
16 40 0.2 | 40 120 10 1 0.20 10 1 SOT-323 ZUMT2369ACT-ND 1.01 16 ZUMT2369ATR-ND 3,000 | 302.40/M 46 _, 
PNP 1.83 ies 
32 -32_ | -0.20 | 380 630 2 “5 | -0.25  -10 -0.25| SOT-23 BCW61DCT-ND 88 66 BCW61DTR-ND 3,000 | 262.80/M 7 | 
Avalanche — NPN Digi@Reel” 3 
I¢ hee VcE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBo | (cont.) @lc @VCE Max. @lc @lg Packaging | Digi-Key Pricing 
(v) | () | (A) | Min. = Max. (mA) —_—(V) (Vv) (mA) (mA) Type _| PartNo. 1 10 100 1,000 
100 | 260 60 25 = 10 10 0.25 250 _ TO-92 ZTX415-ND® 26.57 199.26 1195.56 7527.60 
Ic hee Voce (sat) Pack- Cut Tape 
VEO! VeBo) (cont.) @lc @VcE| Max. @l¢ @lg| aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel SOT-323 
(V) | (V) | (A) |Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
260 | 0.50 | 2 — 10 10/05 10 1 | SOT-23 | FMMT415CT-ND 25.16 18.88 | — _ —_- 
100 | 260 | 0.50 | 2 — 10 10/05 10 1 | SOT-23 | FMMT415TDCT-ND® NEW! 25.80 19.35 | FMMT415TDTR-ND® NEW! 500 5590.00 
320 | 0.50 | 25 — 10 10/05 10 1 | SOT-23 | FMMT417TDCT-ND@ 28.80 21.60 | FMMT417TDTR-ND® 500 5040.00 feats 
Dual Combinations Digi@Reel’” ace 
Ic hee VE (sat) Cut Tape 
VEO) VcBo| (cont.) @lc¢ @Vce| Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) |} (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. ‘ 10 | Part No. Qty. Pricing 
Dual NPN mE 
45 70 | 45 | 200 — 10 2 14 100 10 | MLP3x2 | ZXTDAM832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDAM832TATR-ND. 3,000 | 453.60/M Fall 
15 | 3.0 | 200 — .003 2 | 200 .003 50 SM-8 | ZDT617CT-ND 1.86 1.40 | ZDT617TR-ND 1,000 527.00 —— 
17.5] 50 | 50 | 300 — .001 2 | 300 .005 50 SM-8 | ZDT1048CT-ND@ 2.81 2.11 | ZDT1048TR-ND® 1,000 795.60 (3 Leads) 
20 100) 45 | 200 — 10 2 8 100 10 | MLP3x2 | ZXTDBM832TACT-ND 1.51 1.14 |— = _— 
50 | 3.5 | 300 900 1000 2 | 0.20 3500 50 | MSOP-8 | ZXT12N20DXCT-ND 2.70 2.03 | ZXT12N20DXTR-ND 1,000 765.00 
@ RoHS Compliant — + See drawing (Continued) 
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S 7 eae: umes QETE, Transistors MLP 3x2 
iodes Incorporate aes ® 
erie toate arecsr ne " Dual Combinations (Cont.) @Re (832MLP) 
Ic hee VCE (sat) Cut Tape 
VEO) VcBo| (cont.) @lc¢ @Vce| Max. @lc @lp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel S 
(V) |} (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (VW) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing ar 
95 35 | 20 ) 75 — .002 2 500 .002 200 SM-8 | ZDT649CT-ND 1.55 1.17 | ZDT649TR-ND 1,000 438.60 
80 | 50 | 250 — 10 2 {0.045 500 10 SM-8 | ZDT1049CT-ND@ NEW! 2.81 2.11 |ZDT1049TR-ND@ NEW! 1,000 936.00 
50 100 | 3.0 | 300 900 1000 2 | 0.25 3000 50 | MSOP-8 | ZXT12NSODXCT-ND® 2.70 2.03 | ZXT12N50DXTR-ND® 1,000 765.00 awaw 
50 1.0 | 200 — 10 2 [0.035 100 10 | SOT-23-6 | ZXTDO9NSODE6CT-ND®@ 1.79 1.35 | ZXTDOONSODE6TR-ND@ 3,000 | 448.50/M 43 2 1 
60 | 80 | 20 | 100 — 001 2 | 500 002 200 | SM-8 |ZDT651CT-NDe 155 1.17/— = = Note: t Diodes 
75 | 150 | 5.0 | 300 1200 1000 2 100 1000 50 SM-8 | ZDT1053CT-ND@ 2.81 2.11 | ZDT1053TR-ND® 1,000 795.60 across pin 4, 
Dual PNP and 5, 6. 
-35 | -4.0 | 300 — -10 -2 | -10 -100 -10 | MLP3x2 | ZXTD1M832TACT-ND 1.51 1.14 |— — _ 125 -| 
-12 | -20 ) -3.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.27 -3000 -30 | MSOP-8 | ZXT12P12DXCT-ND® 2.70 2.03 | ZXT12P12DXTR-ND® 1,000 563.00 
-25 | -3.5 | 300 — -100 -2 | -0.35 -2500 -150 | MLP3x2 | ZXTD2M832CT-ND@t 1.51 1.14 | ZXTD2M832TR-ND@t 3,000 | 378.00/M 45% 
-20 | -25 | -2.5 | 300 900 -1000 -2 | -0.20 -2500 -125 | MSOP-8 | ZXT12P20DXCT-ND 2.70 2.03 |— = = +4 
-25 | -35 | -6.0 | 100 300 -1000 -2 | -0.3 -1000 -100 SM-8 | ZDT749CT-ND@ 2.05 1.54 | ZDT749TR-ND® 1,000 684.00 63 | 
-40 | -50 -3.0 | 300 — -10 -2 | -40 -100 -10 | 832MLP | ZXTD3M832CT-ND® 1.51 1.14 | ZXTD3M832TR-ND® 3,000 | 453.60/M ab 
-2.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.26 -2000 -100 | MSOP-8 | ZXT12P40DXCT-ND® 2.70 2.03 | ZXT12P40DXTR-ND@ 1,000 765.00 
-60 | -80 | -2.0 | 70 — -50 -2 | -0.3 -1000 -100 SM-8 | ZDT751CT-ND@ NEW! 2.05 1.54 |ZDT751TR-ND@ NEW! 1,000 684.00 
-140| -140| -0.5 | 300 800 -10 -2 | -03 -100 -1 SM-8 | ZDT795ACT-ND® 2.05 1.54 | ZDT795ATR-ND® 1,000 684.00 
-400| -400| -05 | 50 — -1 -5 | -03 -20 1 SM-8 | ZDT758CT-ND@ 1.55 1.17 |= = _ 
NPN/PNP Combinations SM-8 
12] 20] 5 | 500 1500 10 2 | 040 1000 100 (S0T223-8) 
-23-{ | i | ' 
42| 42 | -35 | 500 1200 10 2 |~070 -to00 -100 | S0T-238 |ZXTC2061E6CT-ND@ NEW! 1.20.90 | 7XTC2061E6TR-ND@ NEW!) 3,000 | 360.00/M 
15 | 15 /0.0015) 200 — 10 2 20 100 10 
42) -12 |-oootal 300 — -10 -2 | -40 -100  -10 SOT-23-6 | ZXTD6717E6TACT-ND 93 .70 | ZXTD6717E6TATR-ND 3,000 | 232.50/M 
18 | 70) 45 | 200 — 10 2 8 100 10 
25 | -a5 | -40 | 475 — -10 -2 | 10 -100 -10 MLP 3x2 | ZXTDAIM832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDAIM832TATR-ND 3,000 | 453.60/M 


20 | 100} 4 300 900 10 2 50 ©1000 100 
-20 | -25 | -3.5 | 300 900 -10 -2 | -65 -1000 -100 
20} 20 | 20 | 200 — 002 2 | 200 .0025 50 
-20 | -20 | -1.5 | 150 — -.002 -2 | -.220 -.0015 -50 
40 | 130} 35 | 300 900 10 2 60 1000 100 
-40 | -45 | -3.0 | 300 900 -10 -2 | -90 -1000 -100 
45 | 45 | 2.0 | 150 — 


SOT-23-6 | ZXTC2062E6CT-ND@ NEW! = 1.20 .90 | ZXTC2062E6TR-ND@ NEW!) 3,000 | 360.00/M 


SM-8 | ZDT6718CT-ND@ 2.05 1.54 |— _ _ 


SOT-23-6 | ZXTC2063E6CT-ND@ NEW! = 1.20 .90 | ZXTC2063E6TR-ND@ NEW!) 3,000 | 360.00/M 


| s0| 20/450 — -oo2 2 [450 oot -1o | SM-8  |Z0T6790CT-NDe 2.05 1.54 |ZDT6790TR-ND@ 1,000] 581.40 
50 | 100 | 4.0 | 200 400 10 2 020 10 10 
“| 50 | 30 300 — to 2 |co4o 10 -to | 882MEP_ | ZxTDC3MB32TACT-ND@ 1.51 1.14 |ZXTDC3M832TATR-ND@ — | 3,000 | 453.60/M —— 
65/190] 40 | 200 — 10 2 | 8 100 10 Snr eroe 
70-20 | -30| 300 — -10 -2 | -25 -t00 -10 MLP 3 x 2 | ZXTDCM832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDCM832TATR-ND. 3,000 | 453.60/M eres 
60 | 80 1.0 | 100 — .0005 5 500 .001 100 
‘0| 80 | 10/100 — .0008 -5 |—600 001-100 | 807-238 | ZxTD4591e6cT-ND 93 70 |ZXTD4591E6TR-ND 3,000 | 232.50/M 
80) 100) 3.5 | 200 — 10 2 | 02 1010 | g30MLP | ZXTDEAM832TACT-ND® 151 1.14 |zeroeamesetate-noe | 3,000) 45a.60m) | 81°Kat 94 props 
-70 | -70 | -25 | 300 — -10 -5 | -05 -10 -10 7-0C1,C2 3.04 
300] 300] 05 | 50 — 000i 5 | 500 0001 10 ; j on _ = B20Ka2 a3 Popa 
-300| -300| -0.5 | 50 — -.0001 -5 | -.500 -.0001 -10 ne Cee 88 bid 
Dual Complementary — RoHS Compliant 
27 | 100 | 45 | 200 — 10 2 8 100. 10 | MLP3x2 | ZXTDB2M832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDB2M832TATR-ND 3,000 | 453.60/M E2,E3 
40 | 40 | 20 | 300 — 1 5 3 50 50 
-4o|-40| -15 | 300 900 -05 -5 9 “41-100 832MLP | ZXTD4591AM832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTD4591AM832TATR-ND | 3,000} 453.60/M 
40 | 40 15 | 180 500 100 2 375 750) 15 
“4o| 40 | 15} 480 500 100 2 |ca7s 750 tg | S07-23-8 | ZXTC2045E6CT-ND 1.51 1.14 |ZXTC2045E6TR-ND 3,000 | 279.00/m 
100 | 120 2 70 — 50 2 0.3 1000 100 " 7 4 1 i) 
4oolaz0| 2 | 70 — -50 2 | -03 -t000 -1o0 | SMS | 2076753CT-ND NEW! 2.05 1.54 |ZDT6753TR-ND NEW! 1,000] 684.00 
H ® 
SM-8 H Bridge Reel 8-MSOP (Single) Pin out 
Ic - De hFE VE (sat) Cut Tape | 8 
VcEO | Vcpo | (cont.) @lc¢ @VceE| Max. @ic¢ @lg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel = i 
(Vv) (V) (A) |Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing i 5 
NPN/PNP — RoHS Compliant 
20 20 25 | 200 — 2 2 | 0.15 1000 10 
oo | 20! 25 1459 — 2 2 |-02 -to00 -29 | SM8_ | 2HB6718CT-ND 4.70 3.53 | ZHB6718TR-ND 1,000 | 1331.10 
50 40 2.0 | 150 — 2 2 0.5 1000 5 
‘a | -40| 20/40 — 2 2 |-o4§ -1000 19 | SMr8_ | ZHB67g0cT-nD 5.75 4.32 | ZHB6790TR-ND 1,000 | 1628.60 
70 70 10/150 — 1000 2 | 015 1000 05 
a | 70 | 10 1200 — 100 2 [04s -s00 -§ | SMr8 | ZHBe792cT-nD 5.75 4.32 | ZHB6792TR-ND 1,000 | 1628.60 
Cut Tape 
vDS RDS(on) ID Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (Q) (A) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
Mosfet N/P Channel — RoHS Compliant 
30 012 31 aOieee 
-30 021 23 SM-8 ZXMHC3A01T8CT-ND 3.30 2.48 | ZXMHC3A01T8TR-ND 1,000 935.00 
60 0.3 1.6 SM-8 ZXMHN6A07T8CT-ND 3.60 2.70 | ZXMHN6A07T8TR-ND 1,000 1020.00 
. . . . A ® 
Transistor and Schottky Diode Combinations D Reel 
Ic hE VcE (sat) Cut Tape 
CEO! VeBo |(cont.) @lc @VcE| Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Price Each |Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (VW) | (A) |Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. 1 10 |Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
27 | 100 | 45 |200 — 8 2 | 15 10 10 | MLP 3x2 |ZX3CDBS1M832TACT-NDt 1.54 1.16 |ZX3CDBS1M832TATR-NDt 3,000 | 460.80/M LJ |] Bi 
PNP E2 
-12 | -12 | -1.25 }125 — -1250 -2 |-0.240 -1250 -100 | SOT-23-6 |ZXTS1000E6CT-ND 93.70 |ZXTS1000E6TR-ND 3,000} 232.50/M B2 
-20 | -25 | -3.5 |300 — -10 -2 |-0.030 -100 -10 |MLP3x2 /ZX3CD2S1M832CT-NDt® NEW! 1.71 1.28 |ZX3CD2S1M832TR-ND¢® NEW! | 3,000) 511.92/M 7 
-25 | -35 | -4.0 |300 — -10 -2] -10 -100 -10 | MLP3x2 /ZX3CD1S1M832TACT-NDt 1.71 1.29 |ZX3CD1S1M832TATR-NDT 3,000} 513.00/M Pin out for SOT23-6 
-40 | -50 | -3 |300 — -10 -2 |-0.040 -100 -10 |MLP3x2 /ZX3CD3S1M832CT-NDt® NEW! 1.71 1.28 |ZX3CD3S1M832TR-ND¢@ NEW! | 3,000) 511.92/M 
@ ROHS Compliant — t See drawing 
Digi@Reel? Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
ig 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1187 


A Product Line of 
|, Diodes Incorporated 


Writ» ZETEX Diodes ae 


= . ie 
Varactor Digi@DReel® | c Tyo 
1.45 ' 4 
Capacitance Cc 
C2Nominal | Ratio C2C20 Cut Tape Tape & Reel athode 
Ver Prot Capacitance @f=1MHz Packaging Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing A 


(V) (mW) (pF) Min. Max. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
25V Hyperabrupt — 830 Series 
300 8.2 43 5.8 SOD-323 ZMV829ACT-ND 1.97 14.81 88.83 | — =— 
330 8.2 43 58 S0T-23 | ZC829ACT-ND 2.28 1710 102.60 | ZC829ATR-ND 570.00/M 
300 10 45 6.0 SOD-323 ZMV830ACT-ND 3.01 22.59 135.54 | — — 
330 10 45 6.0 SOT-23 ZC830BCT-ND@ 3.05 22.91 152.70 | _- SOD-523 
330 10 45 6.0 SOD-323 ZMV830BCT-ND® 3.01 22.59 150.60 | ZMV830BTR-ND® 753.00/M 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831ACT-ND 2.28 17.10 102.60 | — int A 
330 15 45 6.0 SOD-523 ZV831BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 | ZV831BV2TATR-ND 396.00/M 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831BCT-ND® 2.97 22.28 148.50 | ZC831BTR-ND® 742.50/M 
300 22 5.0 6.5 SOD-323 ZMV832ACT-ND 2.50 18.72 112.32 |= _ 90 
330 22 5.0 6.5 SOD-523 ZV832BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 | ZV832BV2TATR-ND 396.00/M Cc Cathode F 
95 330 22 5.0 6.5 SOT-23 ZC832BCT-ND@ 3.28 24.62 164.10 | ZC832BTR-ND® 820.50/M | 
330 22 5.0 6.5 SOD-323 ZMV832BCT-ND® 3.24 24.30 162.00 | ZMV832BTR-ND® 810.00/M 
330 33 5.0 6.5 SOT-23 ZC833BCT-ND@ NEW! 3.28 24.62 164.16 | ZC833BTR-ND® NEW! 984.96/M 
330 33 5.0 6.5 SOD-323 ZMV833BCT-ND@ NEW! 3.24 24.30 162.00 | ZMV833BTR-ND® NEW! = 972.00/M 
300 47 5.0 6.5 SOD-323 ZMV834ACT-ND 2.38 17.87 107.19 | — - 
330 47 5.0 6.5 SOT-23 ZC834ACT-ND 2.53 18.99 113.94 | ZC834ATR-ND 633.00/M 
330 47 5.0 6.5 SOT-23 ZC834BCT-ND@ 3.28 24.62 164.10 | ZC834BTR-ND® 820.50/M 
330 47 5.0 6.5 SOD-323 ZMV834BCT-ND® 1.97 14.81 98.70 | ZMV834BTR-ND® 493.50/M 
300 68 5.0 65 SOD-323 | ZMV835ACT-ND 1.97 14.81 88.83 | ZMV835ATR-ND 493.50/M SOT-23 (Varactor) 
330 68 5.0 6.5 SOT-23 ZC835BCT-ND@ NEW! 3.28 24.62 164.16 | ZC835BTR-ND® NEW! 984.96/M 
330 100 5.0 65 07-23 | ZC836ACT-ND 253 1899 113.94 | — = i «2.64 Max.-+} 
330 100 5.0 6.5 SOT-23 ZC836BCT-ND@ NEW! 3.28 24.62 164.16 | ZC836BTR-ND® NEW! 984.96/M 
cd@ Cut Tape Tape & Reel 
Ver | Prot VpetV Vp=2.5V Vp=4V Q Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 2 
(V) | (mW) | Min. Min. | Max. Max. Min. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 3 H 
12V Hyperabrupt — 930 Series a Fs 
300 87 4.3 5.5 2.9 350 SOD-323 | ZMV930CT-ND 2.86 21.42 128.52 | ZMV930TR-ND 714.00/M BS 
330 8.7 4.3 5.5 29 350 SOT-23 ZC930CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC930TR-ND 1080.00/M 1 Sg 
330 13.5 6.5 78 4 300 SOD-523 | ZV931V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | — — AS 
300 14.5 6.5 78 4 300 SOD-323 | ZMV931CT-ND 2.86 21.42 128.52 | ZMV931TR-ND 714.00/M 
330 14.5 6.5 7.8 4 300 SOT-23 | ZC931CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC931TR-ND 1080.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-523 | ZV932V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | ZV932V2TATR-ND 477.00/M 
300 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-323 | ZMV932CT-ND® 2.86 21.42 128.52 | ZMV932TR-ND® 714.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.5 200 SOT-23 ZC932CT-ND@ 4.32 32.40 194.40 | ZC932TR-ND® 1080.00/M 
12 330 42 18 27 12 150 SOD-523 | ZV933V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | ZV933V2TATR-ND 477.00/M 2 
300 42 18 27 12 150 SOD-323 | ZMV933CT-ND® 3.05 22.86 137.16 | ZMV933TR-ND® 762.00/M Single Diode Dual Diodes 
330 42 18 27 12 150 SOT-23 ZC933CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC933TR-ND 1080.00/M 
300 42 | 20.25 | 24.75 | 12 150 | SOD-323 | ZMV933ACT-ND® 3.05 22.86 137.16 | ZMV933ATR-ND® 762.00/M SOT-23 (Schottky/Switching/Zener) 
330 42 20.25 | 24.75 12 150 SOT-23 ZC933ACT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC933ATR-ND 1080.00/M acd 0.8 
300 95 40 65 25 80 SOD-323 | ZMV934CT-ND 2.86 21.42 128.52 | ZMV934TR-ND 714.00/M 
330 95 40 65 25 80 SOT-23 ZC934CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC934TR-ND 1080.00/M 
300 95 47.25 | 57.75 25 80 SOD-323 | ZMV934ACT-ND® 3.05 22.86 137.16 | ZMV934ATR-ND® 762.00/M 
330 95 47.25 | 57.75 25 80 SOT-23 | ZC934ACT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC934ATR-ND 1080.00/M 
Capacitance 
Capacitance pF Vp=1.5V Capaciance Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF Vp=0.5V @ f=1MHz Ratio C0.5/02.5 Vp=0.5V | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
@ f=1MHz Min. Max. @ f=1MHz f=50MHz Type Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Low Voltage Hyperabrupt — 950 Series 
9.5 6.3 78 500 SOD-523 | ZV950V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 |— _ 
19 12.7 15.7 20 350 SOD-523 | ZV952V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | ZV952V2TATR-ND 477.00/M 
45 30 37 : 250 SOT-323 | ZMDC953TACT-ND 1.51 11.30 75.30 | — _ 
45 30 37 250 SOT-323 | FSD273CT-ND¢® NEW! 2.00 14.99  99.90|FSD273TR-NDt® NEW! 599.40/M Common 
Cathode Dual Diodes 
Duals (Series Connection) 
Norm Cd Cut Tape Tape & Reel 
VR (pf) Cap Ratio Prot | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing SOT-23-6 
(V) Min. | Max. @ Min. Max. (mW) Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
28 26 32 | €3/C25 5 6.5 330 SOT-23 BBY40CT-ND 1.06 7.97 53.10 BBY40TR-ND 318.60/M 
20 25 | 3/025} 4.5 _— FMMV3102CT-ND 81 6.08 40.50 _ — 0.50 0.95 
30 | 61 | 75 |C2c30) 25 | 3.3 330 SOT-23 | FMMV2101CT-ND 81 6.08 40.50 | — _ aa 
10.8 | 13.2 | C2/C30} 26 3.3 FMMV2104CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV2104TR-ND 243.00/M 
Schottky Diodes DigiReel® 
Ve | |F VE@ r@ Pinning | Pack- Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Configu- | aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | (mA) (mV) | (mA) (WA) (V) ration Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 3,000 
pape 
10 570 580 1000 4 5 _ $0D323 | ZLLS410CT-ND 60 A5 — .27 |ZLLS410TR-ND 150.00/M 
30 200 500 30 4 25 Single | SOT-23 | BAT54CT-ND WM 09.06 |BAT54TR-ND 23.03/M 
2000 500 2000 250 30 _ SOT-23-6} ZHCS2000CT-ND 1.05 79.53 |ZHCS2000TR-ND 262.50/M 
1000 500 1000 100 30 Single | SOT-23 | ZHCS1000CT-ND 15 57.34. |ZHCS1000TR-ND 187.50/M 
1000 425 1000 100 30 Single | SOT-23 | BAT1000CT-ND NEW! 24 18.12 |BAT1000TR-ND NEW! 72.00/M 
40 750 540 750 100 30 Single | SOT-23 | ZHCS750CT-ND 84 63.38 |ZHCS750TR-ND 210.00/M 
750 540 1000 100 30 _ SOT-23 | BAT750CT-ND 72 54.33 |BAT750TR-ND 180.00/M 
500 550 500 40 30 Single | SOT-23 | ZHCS500CT-ND 63 48 32 |ZHCS500TR-ND. 189.00/M 
400 500 400 40 30 Single | SOD-323} ZHCS400CT-ND 54 Al .27 |ZHCS400TR-ND 162.00/M 
350 325 30 12 30 Single | SOD-523} ZHCS350TACT-ND 54 Al .27 |ZHCS350TATR-ND 162.00/M 
1650 600 1000 100 45 Dual MLP832 | ZXSDS2M832CT-ND 1.54 116 .70 |ZXSDS2M832TR-ND 384.00/M 
60 900 600 1000 100 45 Single | SOT-23 | ZHCS1006CT-ND 15 57 38 |ZHCS1006TR-ND 225.00/M 3 2 
750 610 750 100 45 Single | SOT-23 | ZHCS756CT-ND 87 66 44 |ZHCS756TR-ND. 261.00/M Single Common ae Siniae 
500 630 500 40 45 Single | SOT-23 | ZHCS506CT-ND 69 52.35 |ZHCS506TR-ND. 207.00/M Diode cine (Series Connection) 
RoHS Compliant t Banded to tighter capacitance range (Measured at VR=1.5V) $ Izat2mA (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A Product Line of 


Diodes 


MLP832 


S occ | ZETEX : 
ee eas Schottky Diodes (Cont.) Reel 
VR Ir VF@ r@ Pinning | Pack- Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Configu- | aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) | (mA) (WA) (V) ration Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 1,000 
13.2 | 400 360 50 10 30 _ SM-8 | ZXSBMR16PT8CT-ND® 2.70 2.03 1.22 |ZXSBMR16PT8TR-ND® 765.00 
. . ——— a 
Switching DigiReel 
YR | |r VE@ r@ Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. | Vr Pinning Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | (mA) (mV) | (mA) (pA) | (V) Configuration Type Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Dual — RoHS Compliant 
30 200 500 30 Y 25 Common Cathode| SOT-23 | BAT54SCT-ND 12 10.07 _| BAT54STR-ND. 25.88/M 
Series SOT-23 | BAT54CCT-ND NEW! 12 10.07 | BAT54CTR-ND NEW! 37.23/M 
ZLLS Series — Low Leakage 
2200 370 500 40 SOT-23-6 | ZLLS2000CT-ND® 1.08 81 49 | ZLLS2000TR-ND® 270.00/M 
1160 460 500 20 SOT-23 | ZLLS1000CT-ND® 78 59 39 | ZLLS1000TR-ND® 234.00/M 
40 700 530 500 10 30 Single SOT-23 | ZLLS500CT-ND 66 50 30 | ZLLS500TR-ND 165.00/M 
650 450 30 4 SOD-523 | ZLLS350TACT-ND@ O7 43.29 ‘| ZLLS350TATR-ND® 171.00/M 
520 500 400 10 SOD-323 | ZLLS400TACT-ND® 57 A326 | ZLLS400TATR-ND® 142.50/M 
Zener 


Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these devices are designed 


specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. 


Specifications: * Nominal Tolerance: +5% »* Maximum Power Dissipation at Tamb = 25°C: Ptot 350mW =» Operating and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Maximum 


Forward Current: IF 250mA 


Seatin: 
Plane 2 


05+ 


Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel 
Vz @Iz=5mA z@Iz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Nom. Min. Max. Max. (0) Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Packaging 
20 18.8 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND a: 69 AG - — 
36.0 34.0 38.0 904 BZX84C36ZXCT-ND a 69 AG = _ 
39 37 41 1304 BZX84C39ZXCT-ND Ao 69 AG BZX84C39ZXTR-ND 273.60/M 
47 44 50 170$ BZX84C47ZXCT-ND Ao 69 AG _- — 
@ RoHS Compliant t Banded to tighter capacitance range (Measured at VR=1.5V) $ Izat2mA 
20 Volts 
Ves (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| 'p Ibm | (Y @ Ip (0) Ip Ves| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
N-Channel — RoHS Compliant 3.05 
8300 50 0.7 — 0.25 | 0.020 11000 4.5 | 1.560 S0-8 ZXMN2A02N8CT-ND 2.22 1.67 | ZXMN2A02N8TR-ND 500 388.50 ae | 
6000 27 0.7 — 0.25 | 0.020 11000 4.5 | 1.100} MSOP-8 | ZXMN2A02X8CT-ND 2.52 1.89 | ZXMN2A02X8TR-ND 1,000 714.00 | AAA 
5400 30 0.7 — 0.25 | 0.040 3800 4.5 | 1.100) MSOP-8 | ZXM64N02XCT-ND 2.39 1.80 | ZXM64N02XTR-ND 1,000 678.30 8 5 
4300 26 04 1.0 0.25 | 0.075 3200 1.8] 1.1 | SOT-23-6 | ZXMN2BO3E6CT-ND 1.38 1.04 | ZXMN2BO3E6TR-ND 3,000 | 345.00/M 14 
4100 | 226 | 06 1.5 0.25 | 0.045 2500 4.5 | 0.96 | SOT-23 | ZXMN2F30FHCT-ND 50 .38 | ZXMN2F30FHTR-ND 3,000 | 124.50/M ABBE. 
4000 19 0.5 1.5 0.25 | 0.060 2500 4.5 | 1.35 | DFN322 | ZXMN2F34MACT-ND 63 48 | ZXMN2F34MATR-ND 3,000 | 157.50/M 0.65x6 +] be 
20 3600 16 0.7 — 0.25 | 0.055 7200 4.5 | 1.100 | SOT-23-6 | ZXMN2A03E6CT-ND 1.26 95 | ZXMN2A03E6TR-ND 3,000 | 315.00/M 
3500 21 04 1.0 0.25} 0100 2600 18 1 SOT23 | ZXMN2B14FHCT-ND 1.20 90 | ZXMN2B14FHTR-ND 3,000 | 300.00/M 
3400 19 0.7 0.25 | 0.110 2500 2.5 | 1.000} SOT-23 | ZXMN2A14FCT-ND 1.08 81 | ZXMN2A14FTR-ND 3,000 | 270.00/M 
3400 | 186 | 0.5 1.5 0.25 | 0.060 2500 4.5 | 0.95 | SOT-23 | ZXMN2F34FHCT-ND AS 34 | ZXMN2F34FHTR-ND 3,000 | 112.50/M MSOP8 (Single) Pin out 
2440 10 0.7 0.25 | 0.120 4000 4.5 | 1.100 | SOT-23-6 | ZXMN2A01E6CT-ND 87 66 | ZXMN2A01E6TR-ND 3,000 | 217.50/M ° 
2100 | 11.8 | 04 1.0 0.25 | 0.200 1700 1.8 | 0.625 | SOT-23 |) ZXMN2BO1FCT-ND 712 54 | ZXMN2B01FTR-ND 3,000 | 180.00/M 
1900 8 0.7 0.25 | 0.120 4000 4.5 | 0.625 | SOT-23 | ZXMN2A01FCT-ND 60 45 | ZXMN2A01FTR-ND 3,000 | 150.00/M 
1700 | 7.4 0.7  — 0.25 | 0.180 930 4.5 | 0.625 | SOT-23 | ZXM61NO2FCT-ND f2 54 | ZXM61NO2FTR-ND 3,000 | 240.00/M 
Dual — RoHS Compliant 
7700 38 10 — 0.25 | 0.025 5900 4.5 | 2.100 $0-8 ZXMN2A04DN8CT-ND 3.72 2.79 | ZXMN2A04DN8TR-ND 500 651.00 
20 3000 13 0.7 — 0.25} 0120 4000 45) 1.5 MLP832_ | ZXMN2AM832CT-ND 1.50 1.13 | ZXMN2AM832TR-ND 3,000 | 375.00/M r 
2400 | 19 | 0.7 — 0.25] 0130 1700 4.5 | 1.040} Msop-8 | ZXMD63NO2XCT-ND 3.78 2.84 | ZXMD63NO2XTR-ND 1,000 | 1071.00 MSOP6 (Dual) Pin out 
ea 5 eee See ee enh Channel ps ae ee ee ee eee si =e 
-900 | -4.9 | 07 — 0.25 0.6 -610 -4.5] .625 | SOT-23 | ZXM61P02FCT-ND® 72 54 | ZXM61P02FTR-ND® 3,000 | 240.00/M Gt Eq 
20 -2300 | -13 | -0.7 — 0.25 0.2 -1600 -45}] 1.1 | SOT-23-6 | ZXM62P02E6CT-ND® 1.14 86 | ZXM62PO2E6TR-ND® 3,000 | 285.00/M 83 = 
-3500} -19 | -0.7 — 0.25] 0.09 -2400 -4.5} 1.11 MSOP-8 | ZXM64P02XCT-ND® 2.56 1.92 | ZXM64P02XTR-ND® 1,000 724.20 
-8000 | -28 | -07 — 0.25 | 0.025 -3200 -4.5|] 25 $0-8 ZXM66PO02N8CT-ND® 4.50 3.38 | ZXM66PO2N8TR-ND® 500 787.50 
Dual 
-20 | -1700] -9.6 | -07 — 0.25 | 0.27 -1200 -4.5]| 1.040 | MSOP-8 | ZXMD63P02XCT-ND 3.98 2.99 | ZXMD63P02XTR-ND 1,000 1127.10 
N and P Channel Complementary DFN322 
20 2400 19 0.7 — 0.25} 013 1700 4.5 | 1.04 
oo | avo] 96 | -07 — 025) -027 -1200 -45| 1.04 | MSOP-8 | Zxmpesco2xcT-ND 3.60 2.70 | ZXMD63CO2XTR-ND 1,000 | 1020.00 
30 - 50 Volts 
V@s (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ibm (V) @ Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 
(Vv) | (ma) | (A) | Min. = Max. (mA) | Max.@ (mA) (Vv) | (W) | Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
35 13000 30 1.0 — 0.250 0.060 3700 10 20 TO-220 ZXM64N035L3-ND 3.12 2.34 1.56 1.04 
P-Channel — RoHS Compliant 
35 -12000 | -19 -1.0 _ 0.250 0.075 2400 10 20 TO-220 ZXM64P035L3-ND 3.48 2.61 1.74 1.16 
-45 -230 3 -1.0 3.5 1 14 200 -10 0.7 TO-92 BS250P-ND 1.27 95 64 3 
-50 175 | -0.52 | -0.8 -2.0 1 10 100 -5 0.625) TO-92 ZVP4105A-ND 1.20 90 54 34 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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S .amewenc| ZETEX MOSFETs i@Reel® | sus 
tu COR PORATED 30 - 50 Volts (Cont.) (SOT223-8) 
Vas (th) Rs (on) a SES res 
BVpss| Ip | lpm) (V) @~ Ip | (0) Ip Ves | Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) |Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 
18400) 66 | 1 — 250 | 0.03 9800 4.5 | 10.1 | D-PAK |ZXMN3A04KTCCT-ND 3.36 2.52 | ZXMN3A04KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M 
7200} 45 | 07 — 0.25 | 0.025 8900 45 | 2.0 S0-8 |ZXMN3BO4N8CT-ND® 1.98 1.49 | ZXMN3BO04N8TR-ND® 500 346.50 
6700} 24 | 1 — 0.25 | 0.025 12000 10 | 1.1 | MSOP-8 |ZXMN3A02X8CT-ND 2.22 1.67 | ZXMN3A02X8TR-ND 1,000 629.00 
5300} 44 | 1 — 0.25] 0.035 10200 10 | 25 SO-8 |ZXMN3A02N8CT-ND 2.46 1.85 | ZXMN3A02N8TR-ND 500 430.50 
4700 | 16 | 1 — 025 | 0.11 2200 10 | 2.0 | SOT-223 |ZXM62NO3GCT-ND® 1.26 95 | ZXM62NO3GTR-ND® 1,000 357.00 
3800 | 21 1 3 0.25 | 0.047 = 3200 10 | 0.95 | SOT-23 /ZXMN3F30FHCT-ND@ 50 .38 | ZXMN3F30FHTR-ND® 3,000 | 124.50/M 
30 3700} 17 | 1 0.25 | 0.050 7800 10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXMN3A03E6CT-ND® 1.26 .95 | ZXMN3A03E6TR-ND@ 3,000 | 315.00/M 
3500} 16/07 — 0.25} 0140 2200 2.5 | 1.0 | SOT-23 |ZXMN3B14FCT-ND® 93 .70 | ZXMN3B14FTR-ND® 3,000 | 232.50/M 
3200; — | 1 0.25 | 0.065 3200 10 |1.000) SOT-23 )/ZXMN3A14FCT-ND® 90 .68 | ZXMN3A14FTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
3200} 18 | 1 — 0.25 | 0.11 2200 10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXM62NO3E6CT-ND 1.19 90 | — - = 
2400} 10 | 1 — 0.25 | 0.12 2000 10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXMN3A01E6CT-ND® 87 .66 | ZXMN3A01E6TR-ND® 3,000 | 217.50/M 
1800) 8 1 — 0.25 | 0.12 2500 10 | 625 | SOT-23 |ZXMN3A01FCT-ND® 60 -45 | ZXMN3A01FTR-ND® 3,000 | 150.00/M 
1400) 17 | 1 — 0.25 | 0.22 9100 10 | 1.1 | SOT-23 |ZXM61NO3FCT-ND® 12 .54 | ZXM61NO3FTR-ND® 3,000 | 240.00/M 
2.0 | 94 |0.7 — 0.25} 0.15 1700 4.5 | 625 | SOT-23 |ZXMN3BO1FCT-ND® 60 -45 | ZXMN3BO1FTR-ND® 3,000 | _170.00/M 
40 10900) 35.3) 1 — 0.25] 0.050 .0045 10 | 4.2 | D-PAK |ZXMN4A06KCT-ND® 2.28 1.71 | ZXMN4A06KTR-ND@ 2,500 | 646.00/M 
5000 | 22 | 1 — 0.25 | 0.05 4500 10 | 2.0 | SOT-223 |ZXMN4A06GCT-ND® 2.07 _1.56 | ZXMN4A06GTR-ND® 1,000 586.50 
50 200 | 08 |05 1.5 1 3.5 200 5 360 | SOT-23 |BSS138ZXCT-ND@ .29 .22 | BSS138ZXTR-ND® 3,000 60.00/M 
Dual — RoHS Compliant 
8500} 39 | 1 — 0.25] 0.020 12600 10 | 215 S0-8 |ZXMN3A04DN8CT-ND 3.36 2.52 | ZXMN3A04DN8TR-ND 500 588.00 
6200} 30 | 1 — 0.25 | 0.035 9000 10 | 24 SO-8 |ZXMN3A06DN8CT-ND 1.98 1.49 | ZXMN3A06DN8TR-ND 500 330.00 
30 5700} 33 | 1 3 0.25 | 0.024 7000 10 | 1.25 SO-8 | ZXMN3F31DN8CT-ND 1.32 .99 | ZXMN3F31DN8TR-ND 500 231.00 
5500 | 33.6] 1 3 0.25 | 0.028 6000 10 | 1.25 S0-8 |ZXMN3G32DN8CT-ND 1.32 .99 | ZXMN3G32DN8TR-ND 3,000 | 330.00/M 
3000} 13 | 1 — 0.25) 0.12 2500 10 | 1.5 | MLP832 )ZXMN3AM832CT-ND 1.38 1.04 | ZXMN3AM832TR-ND 3,000 | 345.00/M 
2300} 14 | 1 — 0.25 | 0.135 1700 10 | 1.25 | MSOP-8 )ZXMD63NO03XCT-ND 3.78 2.84 | ZXMD63NO3XTR-ND 1,000 1071.00 
-5400| -24.9} -1 — 0.25 | .045 4200 -10 | 2.0 | SOT-223 |ZXMP3A16GCT-ND@ 1.62 1.22 | ZXMP3A16GTR-ND@ 1,000 459.00 
-3200|-14.4| -1 — 0.25] 0.07 3200 -10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXMP3A17E6CT-ND® 1.05 .79 | ZXMP3A17E6TR-ND® 3,000 | 297.50/M 
-6600| -25 | -1 — 0.25] 0.045 4200 -10 | 1.9 SO-8 |ZXMP3A16N8CT-ND® 1.56 = 1.17 | ZXMP3A16N8TR-ND® 500 273.00 
-30 -1100| -4.3} -1 — 0.25 | 0.35 600 -10 | .625 | SOT-23 |ZXM61PO3FCT-ND® 72 54 | ZXM61PO03FTR-ND® 3,000 | 240.00/M 
-2600| -13 | -1 — 0.25 | 0.15 1600 -10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXM62PO3E6CT-ND® 1.14 .86 | ZXM62PO03E6TR-ND® 3,000 | 285.00/M 
-1400} -5 | -1 — 0.25) 0.21 1400 -10 | .625 | SOT-23 |ZXMP3A13FCT-ND® 72 54 | ZXMP3A13FTR-ND® 3,000 | 204.00/M ° 
-3800| -19 | -1 — 0.25] 0.075 2400 -10 | 1.1 | MSOP-8 |ZXM64P03XCT-ND 2.64 1.98 | ZXM64P03XTR-ND 1,000 748.00 
-7900| -28 | -1 — 0.25 | 0.025 5600 -10 | 2.5 S0-8 | ZXM66PO3N8CT-ND® 4.50 3.38 | ZXM66PO3N8TR-ND® 500 787.50 
-40 -9900| -35 | -1 — 0.25] 0.060 3800 -10 | 9.5 | D-PAK |ZXMP4A16KTCCT-ND® 2.16 1.62 | ZXMP4A16KTCTR-ND@ 2,500 | 648.00/M 
-6400| -21 | -1 — 0.25 | .06 3800 -10 | 3.9 | SOT-223 |ZXMP4A16GCT-ND 2.07 1.56 | ZXMP4A16GTR-ND 1,000 586.50 
“45 | -90 | -1.6] -1 -3.5 1 14 200 -10 | .330 | SOT-23 |BS250FCT-ND 1.02 77 | BS250FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
-60 | -130 | -0.52] -0.8 -2.0 1 10 100 -5 | .360 | SOT-23 |BSS84ZXCT-ND® 26 .20 | BSS84ZXTR-ND® 3,000 54.00/M Dual - Pinout 
Dual 
oO 
-2000| -9.6| -1 — 0.25) 0.185 1200 -10 | 1.0 | MSOP-8 |ZXMD63P03XCT-ND® 3.98 2.99 | ZXMD63P03XTR-ND® 1,000 1127.10 
-30 -4400|-16.2| -1 — 0.25] 0.070 3200 “10 | 24 SO-8 |ZXMP3A17DN8CT-ND® 1.98 1.49 | ZXMP3A17DN8TR-ND@ 500 346.50 
-6500| -20 | -1 — 0.25] 0.045 4200 -10 | 24 SO-8 |ZXMP3A16DN8CT-ND® 2.16 1.62 | ZXMP3A16DN8TR-ND@ 500 378.00 
-4800| -18 | -1 — 0.25 | 0.055 4900 -10 | 2.0 S0-8 _|ZXMD65PO3N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXMD65PO3N8TR-ND 500 623.70 
N and P Channel Complementary — RoHS Compliant 
30 | 2300} 14 | 1 — 0.25) 0.135 1700 10 
30 |-2000| -96/ -1 — 02510185 1200 16 1.25 | MSOP-8 |ZXMD63C03XCT-ND 3.59 2.70 | ZXMD63C03XTR-ND 1,000 1018.30 
30 | 3700 | 124] 1 — 0.25) 120 2500 10 
30 |-2700| -92|/-08 — 025| 210 4400 40 1.70 | MLP832 |ZXMC3AM832TACT-ND 1.68 1.26 | ZXMC3AM832TATR-ND 3,000) 504.00/M 
30 [5400/23 | 7 — 025] 050 7800 10 
“30 |a4o0| 20 | 4 — 028 |0.070 3200-19 | 125] 80-8. |ZXMC3A17DNECT-ND 1.68 — 1.26 | ZXMC3A17DN8TR-ND 500 294.00 
30 | 6400} 30 | 1 — 0.25] 0.050 0.0074 4.5 
30 |-5400| -25 | -1 — 0251/0070 00034 -45 1.25 S0-8 |ZXMC3A16DN8CT-ND 240 1.80 }— _ _ 
30 | 6400} 30 | 1 — 0.25} 0.050 0.0074 45 +1.0-| 
30 |-5400| -25 | -1 — 0251/0070 00034 -45 1.25 S0-8 |ZXMC3A16DN8TCCT-ND NEW! 2.40 1.80 | ZXMC3A16DN8TCTR-ND NEW! | 2,500] 720.00/M eee 
30 |7600; 37 | 1 — 025/0030 5300 45 
“30 |-6300| 30 1 — 0285/0050 4000 45 | 18 | S0-8. |ZXMC3At8DNeCT-ND 3.00 2.25 |— _ - 
40 | 5200} 24 | 1 — 0.25 | 0.075 3200 45 < 
-49 |-4700| -23| -1 — 025/010 2900 -45 1.8 S0-8 |ZXMC4A16DN8CT-ND 2.40 1.80 | ZXMC4A16DN8TR-ND 500 420.00 Seating 
a / 5 6 7 8 
60 Volts ‘i 
Ves (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ibm Vv @ Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 
(v) (ma) | (A) | Min Max. (mA) | Max.@ (mA)  (V) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
270 3 | 08 24 1 5 500 10 | 0.625] TO-92 | ZVN3306A-ND 1.02 77 51 34 
450 8 0.8 24 1 2 1000 10 0.7 TO-92 ZVN2106A-ND 1.08 81 AQ 31 
600 8 1.3 3.0 1 15 500 5 0.7 T0-92 ZVN4206A-ND 1.21 91 55 235 
60 1100 20 13 3.0 1 0.45 1500 5 0.85 T0-92 ZVN4306A-ND 2.74 2.06 1.24 78 
270 3 0.8 3.0 1 5 200 10 0.625 T0-92 BS170P-ND 1.06 80 53 36 
270 3 0.8 2.5 1 76 200 5 0.625 T0-92 VN10LP-ND 1.02 17 51 34 
P-Channel — RoHS Compliant 
6 | 100 [16] 15 35 1 14 ~—-200~—S— 10: | 0.625 | 10-92 | ZVP3306A-ND 84 63 38 24 
280 | -4 | 15 -35 14 5 500-10 | 07 TO-92 | ZVP2106A-ND 1.26 95 57 36 
Ves (th) Rps (on) ale GUL TERe | 
BVpss| Ip |lpm/| (VY) @ Ip (0) ID Ves Pp Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. | Pricing 
11200 | 40 1 —  .250 | 0.070 5,600 4.5 | 10.1 D-PAK | ZXMN6A09KTCCT-ND 3.36 2.52 | ZXMN6A09KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M D-PAK 
1200 | 1.2 1 3.0  .250 75 500 10 | 0.33} SOT-23 | 2N7002CT-ND@ 14 -11. | 2N7002TR-ND® 3,000 28.20/M 
1200 | 1.2 1 3.0  .250 0.3 1800 10 |0.80) SOT-23 | ZXMN6A07FCT-ND® 12 54 | ZXMN6A07FTR-ND® 3,000 | 180.00/M . 
3800 | 5.6 1 — 0.25} 0.250 3800 4.5 | 3.9 | SOT-223 | ZXMN6A11GCT-ND® 1.26 95 | ZXMN6A11GTR-ND® 1,000 357.00 Pinout 
3100 | 4 1 0.25 | 0.100 4800 10 | 1.7 | SOT-23-6 | ZXMNGAO8E6CT-ND® 1.26 95 | ZXMN6AO8E6TR-ND® 3,000 | 315.00/M D 
2200 | 6.8 1 0.25 | 0.30 1800 10 | 2.6 | SOT-89 | ZXMN6A07ZCT-ND® 87 66 | ZXMN6A07ZTR-ND® 1,000 246.50 
6900 |30.6} 1 0.25 | 0.045 8200 10 | 3.9 | SOT-223 | ZXMNG6AO9GCT-ND® 2.07 1.56 | ZXMN6A09GTR-ND® 1,000 586.50 
60 | 3200 |12.3) 1 — 0.25] 0.14 4400 10 | 2.6} SOT-89 | ZXMN6A11ZCT-ND@ 1.00 .76 | ZXMN6A11ZTR-ND@ 1,000 283.90 
200 3 1.3 3 1 2.5 500 10 |0.33] SOT-23 | ZVN4106FCT-ND® 1.02 77 | ZVN4106FTR-ND® 3,000 | 255.00/M 
710 | 80/08 24 10 2.0 1.0 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN2106GCT-ND® 1.32 99 | ZVN2106GTR-ND® 1,000 374.00 
1000 | 80} 13 3 1.0 1.0 15 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GCT-ND@ 1.62 1.22 | ZVN4206GTR-ND® 1,000 459.00 
2100 | 15 | 1.3 3 1.0 0.33 3000 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GCT-ND@ 2.40 1.80 | ZVN4306GTR-ND® 1,000 680.00 
1600 | 3 - - = 0.675 700 — | 2.5 | SOT-223 | BSP75GCT-ND@ 2.03 1.53 | BSP75GTR-ND® 1,000 676.00 
270 3 8 25 1 5 500 10 |.625]) 10-92 VN1OLPSTOACT-ND® 1.02 77 | VNIOLPSTOATR-ND® 2,000 | 289.00/M 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) 
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ZETEX MOSFETs Digi@Reel’ 


A Product Line of 
|. Diodes Incorporated 


ides a 60 Volts (Cont.) 
Ves (th) Ros (an) peal aa CD | ae 
BVpss| Ip |lpm/| (VY) @ Ip (0) ID Ves | Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | PartNo. Qty. | Pricing 
150 3 0.8 3 1 § 200 10 |.330} SOT-23 | BS170FCT-ND@ 1.02 77 | BS170FTR-ND@ 3,000 | 255.00/M 
150 3 08 25 1 75 200 5 | .330) SOT-23 | VNIOLFCT-ND® 69 52 | VNIOLFTR-ND@ 3,000 | 172.50/M 
150 3 08 24 1 5 500 10 |.330} SOT-23 | ZVN3306FCT-ND@ 93 .70 | ZVN3306FTR-ND® 3,000 | 232.50/M 
4800 |28.5} 1 — 0.25} 0.05 3600 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMN6A25GCT-ND® 1.80 1.35 | ZXMN6A25GTR-ND® 1,000 510.00 
4800 |28.5| 1 — 025 | 0.05 3600 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMNGA25GTACT-ND@ NEW! 1.80 1.35 | ZXMNGA25GTATR-ND@ NEW! | 1,000 600.00 
60 7000 | 36 1 3 0.25 | 0.05 3600 10 |4.25} D-PAK | ZXMNG6A25KCT-ND® 1.98 1.49 | ZXMN6A25KTR-ND® 2,500 | 561.00/M 
7000 | 36 1 3 0.25 | 0.05 3600 10 |4.25} D-PAK | ZXMNGA25KTCCT-ND® NEW! 1.80 1.35 | ZXMNG6A25KTCTR-ND® NEW! | 2,500 | 540.00/M 
— | 12 1 - = 0.675 700 5 1.5 | SOT-223 | BSP75NCT-ND® 1.80 1.35 | BSP75NTR-ND@ 1,000 600.00 
3.1 | 4.0 1 -_- = 0.08 4800 10 | — | SOT-23-6 | ZXMN6A08GCT-ND@ 1.11 .84 | ZXMNG6A08GTR-ND® 1,000 314.50 
1100 |— | — — — 0.675 700 5 1.5 | SOT-223 | ZXMS6001N3CT-ND@ NEW! 1.80 1.35 | ZXMS6001N3TR-ND@® NEW! 1,000 600.00 
1400 | — 1 = 1 0.675 700 5 2.5 | SOT-223 | ZXMS6002GCT-ND® 2.40 1.80 | ZXMS6002GTR-ND® 1,000 800.00 
1400 | — 1 = 1 0.675 200 5 2.5 | SOT-223 | ZXMS6003GCT-ND® 2.70 2.03 | ZXMS6003GTR-ND® 3,000 | 675.00/M 
Dual 
5100 | 25 1 — 0.25} 0.045 8200 10 | 21 $0-8 ZXMN6A09DN8CT-ND® 3.60 2.70 | ZXMNG6AO9DN8TR-ND® 500 630.00 
60 2700 | 8.3 1 — 0.25} 0140 4400 10 | 21 S0-8 ZXMN6A11DN8CT-ND® 1.80 1.35 | ZXMN6A11DN8TR-ND® 500 315.00 
4700 | 22 1 — 0.25} 0.055 3600 10 | 21 S0-8 ZXMN6A25DN8CT-ND® 2.58 1.94 | ZXMN6A25DN8TR-ND® 500 285.95 
2000 | 15 | 1.3 3 1 0.33 3000 10 | 25 SM-8 ZDM4306NCT-ND 3.48 2.61 | ZDM4306NTR-ND 1,000 986.00 SOT-23-6 
P-Channel — RoHS Compliant 
-10400 |-37.5}  -1 — -0.25} 0.055 -3500 -10 | 10.1 D-PAK | ZXMP6A18KTCCT-ND 3.42 2.57 | ZXMP6A18KTCTR-ND 2,500 | 1026.00/M 
-6400 |-27.2) -1 — -0.25} 0.085 -2900 -10 |4.24) D-PAK | ZXMP6A16KCT-ND NEW! 1.53 1.15 | ZXMP6A16KTR-ND NEW! 2,500 | 459.00/M 
4100 |-13.7) -1 — 0.25} 0.125 -2200 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMP6A17GCT-ND 1.05 79 | ZXMP6A17GTR-ND 1,000 297.50 
-60 | -3000 |-13.6) -1 — 0.25} 0.125 -2300 -10 | 1.7 | SOT-23-6 | ZXMP6A17E6CT-ND 1.05 .79 | ZXMP6A17E6TR-ND 3,000 | 262.50/M 
-1100 | -4 -l = -0.25 0.4 -900-10 |.806 | SOT-23 | ZXMP6A13FCT-ND 63 48_| ZXMP6A13FTR-ND 3,000 | 157.50/M 
“90 | -1.6) -1.5 -35 +1 14 -200 -10 |.330| SOT-23 | ZVP3306FCT-ND 1.11 .84 | ZVP3306FTR-ND 3,000 | 277.50/M 
-450 | -4.0] -1.5  -3.5 0-1 5.0 -500_-10 | 2.0 | SOT-223 | ZVP2106GCT-ND 1.80 1.35 | ZVP2106GTR-ND 1,000 510.00 
Dual 
-4800 |-23.8) -1 — 0.25} 0.055 -3500 -10 | 21 S0-8 ZXMP6A18DN8CT-ND 3.30 2.48 | ZXMP6A18DN8TR-ND 500 577.50 
-60 | -3900 |-10.3) -1 — 0.25} 0.085 -2900 -10 | 21 $0-8 ZXMP6A16DN8CT-ND 2.16 1.62 | ZXMP6A16DN8TR-ND 500 378.00 
-3200 |-14.2} -1 — _-0.25} 0.125  -2300 -10 | 21 $0-8 ZXMP6A17DN8CT-ND 1.73 1.30 | ZXMP6A17DN8TR-ND 500 302.40 
Oe aT 4 S| peel B28’ | 21 | so-8 | ZXMCBADSDNBTACT-ND 3.60 2.70 | ZXMC6AOQDNSTATR-ND 500 | 630.00 
ee oe ot OT a1]  so-8 | zxMcass90Nect-ND 3.00 2.25 | ZXMC4559DNETR-ND 500 | 525.00 
70 Volts 
Vas (th) RDs (on) : ae CiiTeee ae 
BVpss| Ip | lpm | (V) Ip (Q) Ip Vgs| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
N-Channel — RoHS Compliant 
70 3.8 | 10 | 1.0 — 0.250) 0.13 4400 10 | 3.9 | SOT-223 ZXMN7A11GCT-ND 1.26 95 ZXMN7A11GTR-ND 1,000 420.00 
6.1 | 17 | 1.0 — 0.250] 0.13 4,400 10 | 85 D-PAK ZXMN7A11KCT-ND 1.35 1.02 ZXMN7A11KTR-ND 2,500 | 405.00/M 
70 -3.7 | -9.6 | -1.0 — -0.250) 0.16 -2100 -10 | 3.9 | SOT-223 ZXMP7A17GCT-ND 1.32 99 ZXMP7A17GTR-ND 1,000 440.00 SOT-223 
6.7 [-17.7| -1.0 — -0.250) 0.16 -2100 -10 | 85 D-PAK ZXMP7A17KCT-ND 1.38 1.04 ZXMP7A17KTR-ND 2,500 | _414.00/M 
100 Volts 
Ves (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ibm @ Ip (0) Ib Ves Pp Packaging | Digi-Key Price Each 
(Vv) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) = (V) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 1 Gate 
N-Channel — RoHS Compliant 2 Drain 
320 6 0.75 1.5 1 45 250 5 0.7 T0-92 ZVNL110A-ND 1.10 83 50 32 3 Source 
320 6 0.8 24 1 4 1,000 10 0.7 T0-92 ZVN2110A-ND 1.08 81 Ag 31 4 Drain 
100 200 2 0.8 24 1 10 500 10 | 0.625 T0-92 ZVN3310A-ND 1.02 AT 51 34 
450 6 0.8 24 1 1.8 500 5 0.7 T0-92 ZVN4210A-ND 1.26 95 7 36 fe 4.6 ma 
900 12 1.0 3.0 1 0.65 1,500 5 0.85 T0-92 ZVN4310A-ND 2.74 2.06 1.24 78 
P-Channel — RoHS Compliant 
-100 -230 3 “1.6 3.5 1 8 375 -10 0.7 T0-92 ZVP2110A-ND. 1.26 95 57 36 .2.3.| >| 
-140 1.2 | -1.6 3.5 1 20 150 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3310A-ND 1.05 19 48 30 
V@s (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |Ipm| (V) Ip (0) Ip Vgs| Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) |(W)| Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
N-Channel — RoHS Compliant 
7700 | 27 | 2.0 4.0 0.25} 0.100 0.0042 6 |10.1) D-PAK | ZXMN10A09KCT-ND 3.30 2.48 | ZXMN10A09KTR-ND 2,500 935.00/M 
2000) 11] 2.0 — 0.25} 0.25 3200 10) 2 |SOT-223 | ZXMN10A08GCT-ND 96 .72_| ZXMN10A08GTR-ND 1,000 272.00 
2400) 9.9] 2.0 4.0 0.25) 0.35 2600 10 |4.06) D-PAK | ZXMN10A11KCT-ND 1.32 99 | ZXMN10A11KTR-ND 2,500 374.00/M 
2400) 9.9] 2.0 4.0 0.25] 0.35 2600 10 /4.06) D-PAK | ZXMN10A11KTCCT-ND NEW! 1.13 .85 | ZXMN10A11KTCTR-ND NEW! 2,500 337.50/M 
2900 | 17 | 2.0 4.0 0.25] 0.125 2900 10 | 2 |SOT-223 | ZXMN10A25GCT-ND 1.80 1.35_| ZXMN10A25GTR-ND. 1,000 510.00 
2900) 17 | 2.0 4.0 0.25) 0.125 2900 10) 2 |SOT-223 | ZXMN10A25GTACT-ND NEW! 1.80 1.35 | ZXMN10A25GTATR-ND NEW! 1,000 600.00 
4200 | 21] 2.0 4.0 0.25) 0.125 2900 10 |4.25) D-PAK | ZXMN10A25KCT-ND 1.98 1.49 | ZXMN10A25KTR-ND 2,500 561.00/M 
4200 | 21] 2.0 4.0 0.25] 0.125 2900 10 /4.25) D-PAK | ZXMN10A25KTCCT-ND NEW! 1.98 1.49 | ZXMN10A25KTCTR-ND NEW! 2,500 594.00/M 
600 | 6 | 0.75 15 1 4.5 250 «5 2 |SOT-223 | ZVNL110GCT-ND 1.62 1.22 | ZVNL110GTR-ND 1,000 459.00 Z 
320 | 6 [0.75 15 1 | 45 250 5 | .7 | TO-92 | ZVNL110ASCT-ND NEW! 1.02 77_| ZVNL110ASTB-ND§ NEW! 2,000 | 306.00/M Bottom View 
1500/86) 2 4 0.25} 0.25 3200 10 | 1.7 |SOT-23-6| ZXMN10A08E6CT-ND 1.00 .76 | ZXMN1O0AO8E6TR-ND 3,000 250.50/M : 4.40 
100 | 1900} 9 1 3 0.25) 0.30 1400 4.5 | 1.7 )SOT-23-6| ZXMN10BO8E6CT-ND 1.00 .76 | ZXMN1OBO8E6TR-ND 3,000 250.50/M Max. 
500 | 6] 08 24 1 4.0 1.0 10) 2 |SOT-223 | ZVN2110GCT-ND 1.50 1.13 | ZVN2110GTR-ND 1,000 425.00 
100; 2] 08 24 1 10 500 10 |.330| SOT-23 | ZVN3310FCT-ND 93 .70 | ZVN3310FTR-ND 3,000 232.50/M 
800 | 6 | 08 24 1 1.8 500 5 | 2 |SOT-223 | ZVN4210GCT-ND 1.62 1.22 | ZVN4210GTR-ND 1,000 459.00 
1670; 12] 10 30 1 0.54 3.3 10 | 3 |SOT-223 | ZVN4310GCT-ND 2.40 1.80 | ZVN4310GTR-ND 1,000 680.00 
170 |0.68) 08 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 | BSS123CT-ND .20 .16 | BSS123TR-ND 3,000 42.08/M 
170 |0.68) 08 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 | BSS123ACT-ND 54 41 | BSS123ATR-ND 3,000 135.00/M 
170 0.68) 05 15 1 8 150 4.5 |.360| SOT-23 | ZXM41N10FCT-ND NEW! 1.02 .77 | ZXM41N10FTR-ND NEW! 3,000 306.00/M 
800 [3.5] 2 4 0.25| 07 1500 10 | 62 | SOT-23 | ZXMN10A07FCT-ND 66 .50_| ZXMN10A07FTR-ND. 3,000 165.00/M 
1400|4.2) 2 4 0.25} 0.70 1500 10 | 2.6 | SOT-89 | ZXMN10A07ZCT-ND 78 59 | ZXMN10A07ZTR-ND 1,000 221.00 
1600|9.0) 2 — 0.25} 0.25 3200 10 |1.25} SO-8 | ZXMN1OA08DN8TACT-ND 1.80 1.35 | ZXMN10A08DN8TATR-ND 500 315.00 
1800/58) 2 4 0.25} 0.6 2600 10 | 3.9 |SOT-223 | ZXMN10A11GCT-ND 1.26 95 | ZXMN10A11GTR-ND 1,000 357.00 
P-Channel — RoHS Compliant 
-3700 |-16.5] -2 -4.0 0.25] 0.150 2800 -10 | 3.9 |SOT-223 | ZXMP10A18GCT-ND 3.18 2.39 | ZXMP10A18GTR-ND 1,000 901.00 4.95 Max. 
-1600|-7.7] -2 -4.0 0.25} 0.35 1400 -10 | 1.7 |SOT-23-6 | ZXMP10A17E6CT-ND 1.32 99 | ZXMP10A17E6TR-ND 3,000 330.00/M [+> 15.49 Max. —>) 
-100 -700 )-3.1} -2 -4.0 0.25 1 -600 -10 |.800) SOT-23 | ZXMP10A13FCT-ND 66 50 | ZXMP10A13FTR-ND 3,000 165.00/M 3.94 
-75 |-1.2] -15 -35 1 20 -150 _-10 |.330| SOT-23 | ZVP3310FCT-ND 1.11 .84 | ZVP3310FTR-ND 3,000 277.50/M Max. 
-310 ]-3.0] -15 -35 1 8.0  -0.375 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZVP2110GCT-ND 1.80 1.35 | ZVP2110GTR-ND 1,000 510.00 wy 
-1400|-7.7} -2.0 -4.0 -0.25| 0.45 -1200 -6 | 1.1 |SOT-223 | ZXMP10A17GCT-ND 1.20 90 | ZXMP10A17GTR-ND 1,000 340.00 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) 


Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S oamcenc| ZETEX MOSFETs Reel” 
veeemren sree 100 Volts (Cont) 
Ves (th) Ros (on) Cut Tape . 
BVpss| Ip |Ipm| (VY) @ tp | (9) Ip Vgs) Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel Bottom View 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) |(W)| Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing te 
-3800 |-21.1] -2.0 -4.0 -0.25) 0.190 -2400 -6 | 4.3) D-PAK | ZXMP10A18KTCCT-ND 2.40 1.80 | ZXMP10A18KTCTR-ND 2,500 600.00/M - 
-100 |-3900|-3.9} -2.0 -4.0 -0.25) 0.450 -456 — | 4.3] D-PAK | ZXMP10A17KCT-ND NEW! 1.72 1.30 | ZXMP10A17KTR-ND NEW! 2,500 516.60/M 
-3000 |-15.4} -2.0 -4.0 -0.25) 0.235 -2100 -10 |4.24| D-PAK | ZXMP10A16KCT-ND NEW! 1.53 1.15 | ZXMP10A16KTR-ND NEW! 2,500 459.00/M 
200 - 450 Volts 
Ves (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ibm @ Ip (0) Ip Ves Pp Packaging | Digi-Key Price Each 
(Vv) (ma) | (A) | Min. = Max. (mA)| Max.@ (mA) (Vv) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 00.495 
N-Channel — RoHS Compliant 
200 180 2 5 1 1 10 125 3 0.7 T0-92 ZVNL120A-ND 1.02 AT AB 29 -01 Max, 
200 | 120 | 2 | — — —| B 2 26] 05 | TO-92 | BS107P-ND 1.19 80 54 34 Tap eee 
200 100 1 1.0 3.0 1 25 100 10 0.625 T0-92 ZVN3320A-ND 1.02 17 $1 34 
240 160 2 1.0 3.0 1 16 250 10 0.7 T0-92 ZVNO124A-ND NEW! 1.08 81 54 36 
240 260 1 0.8 1.8 1 6 100 2.5 0.75 T0-92 ZVN4424A-ND 1.68 1.26 716 A8 
400 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 T0-92 ZVNO540A-ND 1.97 1.48 99 66 
450 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 T0-92 ZVNO545A-ND 2.76 2.07 1.25 79 
P-Channel — RoHS Compliant 
-200 -120 1.2 | -15 45 1 25 150 -10 0.7 TO-92 ZVP2120A-ND 1.26 95 57 36 
-240 -200 -1 -0.8 25 1 15 100 3.5 0.75 TO-92 ZVP4424A-ND 1.74 1.31 19 50 
-450 -45 -0.4 1.5 45 1 150 50 -10 0.7 TO-92 ZVP0545A-ND 2.76 2.07 1.25 79 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss | Ip | lpm @e lb (0) Ip Vgs| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA)} (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing G DS 
N-Channel — RoHS Compliant : Front View 
60] 10) 1.0 30 1.0 25 100 10 | 0.300) SOT-23 | ZVN3320FCT-ND 93 .70 | ZVN3320FTR-ND 3,000 | 232.50/M 4.08 
200 100 25 10 | 0.625} E-Line ZVN3320ASTOACT-ND NEW! 1.02 .77 | ZVN3320ASTOATR-ND NEW! 2,000 | 306.00/M 
320) 2.0) 1.0 30 1.0 10 0.25 10} 2.0 | SOT-223 | ZVN2120GCT-ND 1.50 1.13 | ZVN2120GTR-ND 1,000 425.00 
320| 2.0105 15 1.0 100.125 3.0 | 2.0 | SOT-223 | ZVNL120GCT-ND 1.62 1.22 | ZVNL120GTR-ND 1,000 459.00 
240 500) 15) 08 18 1.0 6.0 0.10 25] 2.5 | SOT-223 | ZVN4424GCT-ND 1.89 1.42 | ZVN4424GTR-ND 1,000 535.50 50 
300| 10/08 18 1.0 6.0 100 25] 1.0 | SOT-89 | ZVN4424ZCT-ND 1.23 93 | ZVN4424ZTR-ND 1,000 348.50 i Lead 
230) 1.44) 08 18 1.0 | 950 20 24] 1. | SOT-23-6 | ZVN4525E6CT-ND 1.38 1.04 | ZVN4525E6TR-ND 3,000 | 345.00/M Thickness 
250 | 240) 1.44) 08 18 1.0] 950 20 24] 24 SOT-89 | ZVN4525ZCT-ND 1.32 .99 | ZVN4525ZTR-ND 1,000 374.00 
310 | 1.44/08 18 1.0 9.0 310 45] 2.0 | SOT-223 | ZVN4525GCT-ND 1.38 1.04 | ZVN4525GTR-ND 1,000 391.00 
90 50 10 | 1.5 | SOT-23F | ZXMNO545FFCT-ND NEW! 1.20 -90 | ZXMNOS45FFTR-ND NEW! 3,000 | 360.00/M 
450 | 140) 06 | 1.0 30 1.0 50 100 10) 2.0 | SOT-223 | ZXMNO545G4CT-ND 1.89 1.42 | ZXMNO545G4TR-ND 1,000 630.00 
140} 06 | 10 30 1.0 50 0.10 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVNO545GCT-ND 1.32 .99 | ZVNO545GTR-ND 1,000 374.00 
P-Channel — RoHS Compliant 
-200] -1.2 | -1.5 -3.5 -1.0 25-150 -10} 2.0 | SOT-223 | ZVP2120GCT-ND 1.08 .81 | ZVP2120GTR-ND 1,000 306.00 
-200] -1.2 | -1.5 -3.5 -1.0 25 =-150 -10| 2.0 | SOT-223 | ZXMP2120G4CT-ND 1.38 1.04 | ZXMP2120G4TR-ND 1,000 460.00 
-200 -137] -0.8 | -1.5 -3.5 -0.25) 28 -150 -10) 1.0 | SOT-23F | ZXMP2120FFCT-ND NEW! 90 .68 | ZXMP2120FFTR-ND NEW! 3,000 | 270.00/M 
122) -1.2 | -1.5 -3.5 -1.0 28 = =-150 -10 | 0.75 | SOT-23-5 | ZXMP2120E5CT-ND 1.08 .81 | ZXMP2120E5TR-ND 3,000 | 324.00/M 
120) +1.2 | -1.5 -3.5 -1.0 25-150 -10| 0.7 T0-92 ZVP2120ASCT-ND NEW! 1.26 .95 | ZVP2120ASTB-ND§ NEW! 2,000 | 378.00/M 
735 | -0.4 | -1.5 -3.5 -1.0 80 -50 -10 | 0.33 | SOT-23 | ZVP1320FCT-ND 12 .54 | ZVP1320FTR-ND 3,000 | 204.00/M 
-240 | -480| -1.0 | -0.7 -2.0 -1.0 ak -100_ -3.5| 2.5 | SOT-223 | ZVP4424GCT-ND 1.91 1.44 | ZVP4424GTR-ND 1,000 540.60 
-197] -1.0 | -0.8 -2.0 -0.25) 18 -100 -3.5) 1.1 | SOT-23-6 | ZVP4525E6CT-ND 1.38 1.04 | ZVP4525E6TR-ND 3,000 | 345.00/M SOT-23F 
-250 |-265] -1.0 | -0.8 -2.0 -1.0 18 =-0.10 -3.5} 2.0 | SOT-223 | ZVP4525GCT-ND 1.05 .79 | ZVP4525GTR-ND 1,000 297.50 
-205| -1.0 | -0.8 -2.0 -1.0 18-100 -3.5| 21 SOT-89 | ZVP4525ZCT-ND 1.38 1.04 | ZVP4525ZTR-ND 1,000 391.00 
-450 | -75| -04)-15 -45 1.0 150 0.05 -10} 2.0 | SOT-223 | ZVP0545GCT-ND 1.32 .99 | ZVP0545GTR-ND 1,000 374.00 2 D 
¢ AS 
Avalanche Vig: 
1 Base 
Vos (th Rps (on Loose Piece AS 
BVpss Ip IpM v BA y Ip (0) vf y Ves Pp Packaging | Digi-Key Price Each Ww, are 
(v) | (ma) | (A) | Min. Max. (mA)| Max.@ (mA) (V) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
60 600 8 1.3 3 1 1.5 500 5 0.7 TO-92 ZVN4206AV-ND 1.14 86 52 33 
1100 20 1.3 3 1 0.45 1500 5 Ae TO-92 ZVN4306AV-ND 2.74 2.06 1.24 718 
Vas (th) Ros (on) Cut Tape 
BVpss| Ip Ipm | (V) @ Ip (0) Ip Ves| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing H : 
N-Channel — RoHS Compliant 28 
200 60 1 1 3 1 25 100 10 | .300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND 93 70 | ZVN3320FTR-ND 3,000 232.50/M $= 
60 1000 | 8.0 13° 30 1.0 1.0 15 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GVCT-ND 1.92 1.44 | ZVN4206GVTR-ND 1,000 544.00 at 
2100 20 13° 30 1.0 033 © ©3.0 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GVCT-ND 2.64 1.98 | ZVN4306GVTR-ND 1,000 748.00 2 
@ RoHS Compliant § Tape and Box 


Voltage Supply Monitors DigiReel® [sos 


Top View 
Maximum Input Maximum 
Typical | Threshold | Typical Output Sink Voltage Quiescent Loose Piece 
Vec Voltage | Hysteresis Current Range Current Packaging Digi-Key Price Each 
(V) (V) (mV) (mA) (Vv) (WA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
2.63 20 60 1~65 200 T0-92 ZSM300C-ND 1.62 1.22 13 A6 
3 2.68 20 60 1~10 190 T0-92 7M331643C-ND 1.55 147 70 44 
3.41 20 50 -1~10 180 TO-92 ZSH330C-ND 1.62 1.22 73 6 
SOT-223 
Top View 
Thresh- Maximum | Input | Maximum 
Typical} hold | Typical | Output Sink | Voltage | Quiescent Cut Tape 
Voc |Voltage| Hysteresis | Current | Range | Current | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
2.63 20 60 1~65 200 S0-8 ZSM300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM300N8TR-ND 500 §29.20 
3 2.68 20 60 1~10 190 SOT-223 | ZM331643GCT-ND 2.05 1.54 93 | ZM331643GTR-ND 1,000 579.70 
2.63 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM300GCT-ND@ 2.80 2.10 1.26 |— oat = TO-92 
34 20 50 -1~10 180 S0-8 ZSH330N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSH330N8TR-ND 500 553.35 Bottom View 
33 3.1 20 50 -1~10 180 SOT-223 | ZSH330GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | ZSH330GTR-ND 1,000 685.10 
46 20 60 1~65 200 S0-8 ZSM560N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM560N8TR-ND 500 529.20 
§ 46 20 50 -1~10 180 S0-8 ZSH560N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSHS60N8TR-ND 500 553.35 
46 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM560GCT-ND 2.30 1.73 1.04 | ZSM560GTR-ND 1,000 652.80 
@ RoHS Compliant 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1192 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A Product Line of 


DIOLS. Diodes Incorporated ZE I EX Regu lators Digi Reel* Low Dropout 
R lator: 
Low Dropout siecle 
Dropout i] Shutdown | Max. Load | Max. Line Cut Tape T&R 
VOut | Voltage |Maximum| Current | Regulation | Regulation} Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) (mV) (mA) (uA) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
ZLDO Series - Ultra Low — RoHS Compliant 
3.3 52 78 ZLDO330T8CT-ND 3.00 2.25 1.35 | ZLDO330T8TR-ND 850.00 
4.85 35 300 1 69 119 SM-8 ZLD0485T8CT-ND 3.00 225 1.35 | ZLDO485TSTR-ND 850.00 
5 70 123 ZLDOS500T8CT-ND 3.00 2.25 1.35 | ZLDO500T8TR-ND 850.00 
Dropout | Maximum Cut Tape Tape and Reel 
V Out | (mV)@IL Load Shutdown | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | =50maA | 1(mA) | 1 (WA) Type _| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
ZXCL Series - Very Small Micropower 
SC-70 | ZXCL250H5TACT-ND 1.02 7 46 | ZXCL250H5TATR-ND 255.00/M 
2.50 85 100 1 SC70-5 ZXCL5213V25H5SCT-ND® 1.02 JT A6 | ZXCL5213V25H5TR-ND® 255.00/M 
S0T23-5 | ZXCL250E5TACT-ND® 1.02 ot -46_| ZXCL250E5TATR-ND® 255.00/M 
260 85 150 1 SC-70 ZXCL260H5CT-ND 1.02 anh 46 | ZXCL260H5STR-ND 255.00/M 
$0T23-5 | ZXCL260E5CT-ND 66 50 .30_| ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
SC-70 ZXCL280H5CT-ND 1.02 AT 46 | ZXCL280H5TR-ND 255.00/M 
2.80 85 150 1 S0T23-5 | ZXCL280E5CT-ND® 1.02 at A6 | ZXCL280E5TR-ND® 255.00/M 
$C70-5 ZXCL5213V28H5SCT-ND® 1.02 ad -51_| ZXCL5213V28H5TR-ND® 255.00/M 
SC-70 ZXCL300H5CT-ND 1.02 AT 46 | ZXCL300H5TR-ND 255.00/M 
3.00 85 450 1 SC70-5 ZXCL5213V30H5SCT-ND® 1.02 AT 46 | ZXCL5213V30H5TR-ND® 255.00/M 
S0T23-5 | ZXCL300E5CT-ND® 1.04 79 47 | ZXCL300E5TR-ND® 261.00/M 
$0T23-5 | ZXCL300E5TACT-ND@ NEW! 1.02 JT -51_| ZXCL300E5TATR-ND@ NEW! 306.00/M 
SC-70 ZXCL330H5CT-ND® 1.02 AT 46 | ZXCL330H5TR-ND® 255.00/M 
3.30 85 150 1 $C70-5 ZXCL5213V33H5CT-ND® 1.02 J7 46 | ZXCL5213V33H5TR-ND® 255.00/M 
S0T23-5 | ZXCL330E5CT-ND® 1.02 JT 46 | ZXCL330E5TR-ND® 255.00/M 
Voltage 
SOT23-5 
Maximum) Maximum Max. | Max. 
Output | Quiescent | Typical | Line | Load Cut Tape Tape and Reel +f 50 
Output | Current Current | Dropout; Reg. | Reg. |Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (pA) Voltage | (mV) | (mV) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
ZMR Series - Miniature — RoHS Compliant 
SOT-23 ZMR250FCT-ND 1.47 1.11 67 | ZMR250FTR-ND 367.50/M 
25 a0 40 17 | 18 | 80 | to99 ZMR250-ND+ 1411.06 64 | — = 
3.3 50 170 17 10 50 SOT-23 ZMR330FCT-ND 1.47 1.14 .67_| ZMR330FTR-ND 367.50/M 
5.0 50 70 17 15 40 SOT-23 ZMR500FCT-ND 1.47 1.14 67 | ZMR500FTR-ND 367.50/M 
Maximum Max. Line | Max. Load Cut Tape 
Output Output Ptot | Regulation | Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage | Current (mA)| (W) (mV) (mV) Type Part No. il 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
ZSR Series - Fixed 
2.85 200 0.78 40 25: S0-8 ZSR285N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR285N8TR-ND 500 529.20 
3.0 200 0.2 40 25: SOT-223 | ZSR300GCT-ND® 1.80 1.35 -90 | ZSR300GTR-ND® 1,000 600.00 
3.3 200 2.0 30 25 SOT-223 | ZSR330GCT-ND® 1.80 1.35 .81 | ZSR3830GTR-ND® 1,000 510.00 
40 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR400N8CT-ND 3.02 2.27. 1.37 | ZSR400N8TR-ND 500 529.20 
4.85 200 2.78 40 25 SOT-223 | ZSR485GTACT-ND 1.80 1.35 .81 | ZSR485GTATR-ND 2,000 | 510.00/M Voltage 
4.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR485N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR485N8TR-ND 500 529.20 
5.0 200 2.0 40 25 S0T-223 | ZSR500GCT-ND® 7.80 1.35 81 | ZSR500GTR-ND® 1,000 | 510.00 Regulators 
5.2 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR520N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR520N8TR-ND 500 §29.20 Sane 
5.7 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR570N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR570N8TR-ND 500 529.20 Miniature 
60 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR600GCT-ND 1.81 1.36 82 | — _ = 
" 200 0.78 40 30 $0-8 _| ZSR600N8CT-ND 3.02 2.27 _1.37 | ZSREOONSTR-ND 500 | 529.20 SOT-23 
8.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR800GCT-ND@ NEW! = 2.40 1.80 1.20 | ZSR800GTR-ND® NEW! | 1,000 800.00 Top View out C 
7.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR700N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR700N8TR-ND 500 529.20 
40.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR1000GCT-ND® 1.80 1.35 .81 | ZSR1000GTR-ND® 1,000 510.00 
7 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR1000N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |= _ im q 
12.0 200 0.2 40 30 SOT-223 | ZSR1200GCT-ND® 2.40 1.80 1.20 | — — =— IN 
Maximum Maximum Line | Maximum Load Loose Piece TOS 3 
Output | OutputCurrent | Ptot Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Bottom View 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 1,000 
ZR78L Series, Local 
8.5 200 0.6 40 30 T0-92 ZR78L085C-ND 1.08 81 9 31 
Maximum Max. Line Max. Load Cut Tape Tape and Reel 
Output | Output Current | Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
ZR78L Series, Local we 
2.85 200 2 40 5 goT-223 | ZR78L028GCT-ND 1611.21 ~——«.73:| ZR78L028GTR-ND 455.60 Fixed/Local 
10.0 200 2 40 30 SOT-223 ZR78L10GCT-ND 1.61 1.21 13 ZR78L10GTR-ND 455.60 80-8 
Top View 
Shunt Voltage References IN d 
GND 
Minimum Loose Piece GND [J 
Reference Output Voltage Operating Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each q 
Voltage Min. Maximum (WA) (%) Type Part No. il 10 100 
ZR431 Series - Programmable 
a 124 10 30 1 70-92 7R431LC01-ND 1.38 1.04 x) SO1-223 
E Top View 
1.24 10 30 2.5 TO-92 ZR431LC02L-ND 1.36 1.02 62 
Minimum Cut Tape 
Reference | Operating Current Tolerance Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage (pA) (%) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
LM Series - Programmable — RoHS Compliant 
25 60 05 sot-23 | LM4040C25FCT-ND 1.30.98 59 | LM4040C25FTR-ND 3,000 | 324.00/M TO-92 
: 65 1 LM4040D25FCT-ND 1.12 84 .51_ | LM4040D25FTR-ND 3,000 | 279.00/M Bottom View 
5.0 74 0.5 SOT-23 LM4040C50FCT-ND 1.30 98 59 | LM4040C50FTR-ND 3,000 | 324.00/M 
; 79 1 LM4040D50FCT-ND 1.12 84 .51_ | LM4040D50FTR-ND 3,000 | 279.00/M 
4.295 60 0.5 SOT-23 LM4041CFCT-ND 1.30 98 59 |LM4041CFTR-ND 3,000 | 324.00/M 
65 1 LM4041DFCT-ND 1.12 84 .51_ | LM4041DFTR-ND 3,000 | 279.00/M 
@ RoHS Compliant — +t Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1193 


Ss A Product Line of LETEX Regulators @Reel’ 
Bele Bene Diocies Incorporated Shunt Voltage References (Cont.) Shunt Voltage 
References 
Output Minimum Cut Tape 
Reference Voltage Operating Current | Tol. | Packaging} Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Programmable 
Voltage | Min. Max. (pA) (%) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZR, ZHT and ZTL Series - Programmable So-8 
1.24 15 30 1 SOT-23 | ZR2431F01CT-ND 1.74 1.31 .79 | ZR2431F01TR-ND 3,000 | 435.00/M Top View 
1.24 15 30 2.5 | SOT-23 | ZR2431F02CT-ND 1.32 99 .60 | ZR2431F02TR-ND 3,000 | 330.00/M 
1.24 15 30 1 S0-8 ZR2431N801CT-ND 2.79 2410 1.26 | ZR2431N801TR-ND 500 488.25 
1.24 1.24 15 30 25 S0-8 ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 | ZR2431N802TR-ND 500 456.75 
1.24 10 30 1 SOT-23 | ZR431LFO1CT-ND@ 1.50 1.13 .68 | ZR431LFO1TR-ND@ 3,000 | 375.00/M 
1.24 10 30 2.5 | SOT-23 | ZR431LFO2CT-ND® 1.14 86 .52 | ZR431LFO2TR-ND®@ 3,000 | 285.00/M 
1.24 10 30 1 SOT-23 | ZTLV431AFCT-ND® 90 68 45 | ZTLV431AFTR-ND@ 3,000 | 270.00/M 
25 20 01 2 SOT-23 | ZR431FCT-ND@ 90 68 41 | ZR431FTR-ND@ 3,000 | 225.00/M 
25 20 01 0.5 | SOT-23 | ZR431FOOSTACT-ND® 1.59 1.20 .72 | ZR431FOOSTATR-ND® 3,000 | 397.50/M 
25 20 01 1 SOT-23 | ZR431F01CT-ND@ 1.14 86 .52 | ZR431F01TR-ND® 3,000 | 285.00/M SOT-23 
2.5 20 01 1 SOT-23 | ZHT431F01CT-ND® NEW! 216 1.62 1.08 | ZHT431F01TR-ND® NEW! | 3,000 | 648.00/M Top View 
25) 20 01 2 SOT-23 | ZHT431F02CT-ND@ NEW! 1.86 1.40 .93 | ZHT431F02TR-ND@® NEW! | 3,000 | 558.00/M 
2.5 20 0.5 1 SOT-23 | ZTL431AFCT-ND® 30 .23 .15 | ZTL431AFTR-ND® 3,000 90.00/M 
2'5' 20 0.5 0.5 TO-92 | ZTL431BCSCT-ND@ 90 68 A5 |= - _ 
2.5 20 0.5 1 $0T23-5 | ZTL431AE5CT-ND® AB 36 .22 | ZTL431AESTR-ND® 3,000 | 120.00/M 
25: 20 0.5 0.5 | SOT23-5 | ZTL431BE5CT-ND® 72 54 .33 | ZTL431BESTR-ND® 3,000 | + 180.00/M 
25 2.5 20 0.5 1 SOT-23F | ZTL431AFFCT-ND® 30 23 -14 | ZTL431AFFTR-ND® 3,000 75.00/M 
25 20 0.5 0.5 | SOT-23 | ZTL431BFCT-ND® AB 36 .24 | ZTL431BFTR-ND@ 3,000 | 144.00/M 
25 20 0.5 1 $C70-6 | ZTL431AH6CT-ND@ NEW! 51 39 .26 | ZTL431AH6TR-ND@ NEW! | 3,000 | 153.00/M 
25 20 0.5 1 S0T23-5 | ZTL431ASE5CT-ND@ NEW! 48 36 .24 | ZTL431ASESTR-ND® NEW! | 3,000 | 144.00/M SOT-23F NEW! 
25 20 0.5 0.5 | SOT-23F | ZTL431BFFCT-ND@® NEW! 51 39 .26 | ZTL431BFFTR-ND@ NEW! | 3,000} 153.00/M Top View 
2.5 20 0.5 0.5 | SC70-6 | ZTL431BH6CT-ND@ NEW! 2: 54 .36 | ZTL431BH6TR-ND@ NEW! | 3,000 | 216.00/M 
25 20 05 0.5 | SOT-23F | ZTL432BFFCT-ND@ NEW! 51.39.26 | ZTL432BFFTR-ND@ NEW! | 3,000 | 153.00/M 2TLA31_FF 
25 20 0.5 1 SOT-23 | ZTL432AFCT-ND® 30 23 .15 | ZTL432AFTR-ND@ 3,000 90.00/M 
25 20 0.5 0.5 | SOT-23 | ZTL432BFCT-ND@ 48 36 .24 | ZTL432BFTR-ND@ 3,000 | 144.00/M Cathode [3] 
25 20 0.5 1 SOT-23F | ZTL432AFFCT-ND® 30 23 -14 | ZTL432AFFTR-ND® 3,000 75.00/M 
DVref Iref Slope Cut Tape T&R Ref 2] 
Vo (mV) (mA) Resistance Trim Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) Typ. Max. Min. Max. | Typ. Max. | Range Type Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 
ZRT Trimmable 
2.5 27 88 0.15 75 0.85 2 5.0% SOT-223 ZRT025GC1CT-ND® 1.97 1.41 1.13 | ZRT025GC1TR-ND® 705.00 ZTL432_FF 
4.0 4.2 14.0 0.15 76 1 3 5.0% SOT-223 ZRT040GC1CT-ND® 1.97 1.41 1.13 | ZRTO040GC1TR-ND® 705.00 
5.0 5.4 17.2 0.15 60 1.25 2 5.0% SOT-223 ZRT050GC1CT-ND® 1.97 1.41 1.13 | ZRTO50GC1TR-ND® 705.00 Ref 
6.17 6.5 22.0 0.15 50 14 3 5.0% SOT-223 ZRT062GC1CT-ND 2.38 1.70 1.36 | ZRT062GC1TR-ND 850.00 
9.8 10.8 34.4 0.15 30 18 4 2.5% SOT-223 ZRT100GC1CT-ND 9.45 6.75 5.40 | ZRT100GC1TR-ND 705.00 
Cathode 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance | Tolerance | Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (Q) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
5.0 25 5 90 2.0 2 T0-92 ZRC500A02-ND. 1.33 95 57 48 SOT23-5 
Top View 
Reverse | Min. | Max. | Max. Temp./Max. Slope} Cut Tape 
Breakdown | Current/Current| Coefficient| Resistance) Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel N/C 
Voltage | (WA) | (mA) | (ppm/°C) (0) (%)| Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing nor fal 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
2000 | 120 50 0.5 3 | SOT-23 | ZRA245FO3CT-ND 95 68 55 | ZRA245F03TR-ND 3,000) 340.00/M Cathode B 4 
2000 | 120 50 0.5 1 S0-8 | ZRA245N801CT-ND 1.56 1.12 89 |= =— _ — 
2000 | 120 50 05 3] $0-8 | ZRA245N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRA245N803TR-ND 500 238.07 * must be left floating 
20 5 90 1 1 | SOT-23 | ZRC250FO1CT-ND@ 1.28 92 .74 | ZRC250F01TR-ND@ 3,000) 458.75/M or connected to pin 5 
20 5 90 1 2 | SOT-23 | ZRC250F02CT-ND® 1.04 74 60 | ZRC250F02TR-ND® 3,000] 370.00/M 
20 5 90 1 3 | SOT-23 | ZRC250F03CT-ND® 95 68 54 | ZRC250F03TR-ND® 3,000) 337.50/M 
20 5 90 1 3 S0-8 | ZRC250N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRC250N803TR-ND. 500 238.07 
25 20 20 90 1 2 | SOT-23 | ZR285F02CT-ND@ 1.77 1:27 1.02 | ZR285FO2TR-ND® 3,000) 632.50/M ae View 
20 20 90 1 3 | SOT-23 | ZR285FO3CT-ND® 1.55 11 89 |= — _ 
20 20 90 1 2 S0-8 | ZR285N802CT-ND 1.87 1.34 1.07 | ZR285N802TR-ND 500 355.11 
20 20 90 1 3 S0-8 | ZR285N803CT-ND 1.82 1.30 1.04 | ZR285N803TR-ND 500 345.14 
25 60 30 0.4 0.5} SOT-23 | ZR404005F25TACT-ND® 1.12 80 64 | ZR404005F25TATR-ND® 3,000) 400.00/M 
50 20 90 2 1 | SOT-23 | ZR40401F25CT-ND® 1.28 92 .74 | ZR40401F25TR-ND® 3,000) 458.75/M 
50 20 90 2 2 | SOT-23 | ZR40402F25CT-ND 63 A5 .36 | ZR40402F25TR-ND 3,000) 225.00/M 
50 20 90 2 2 $0-8 | ZR40402N825CT-ND 1.35 97 78 | ZR40402N825TR-ND 500 257.36 
20 5 50 2 1 | SOT-23 | ZRC330F01CT-ND@ 1.28 92 .74 | ZRC330F01TR-ND@ 3,000) 550.50/M 
20 5 50 2 2 | SOT-23 | ZRC330F02CT-ND 1.04 714 60 | ZRC330F02TR-ND 3,000) 370.00/M 
33 | 20] 5 50 2 3 | SOT-23 | ZRC330F03CT-ND@ 95 68 54 | ZRC330FOSTR-ND® 3,000| 337.50/m| | SC70-6 NEW! 
2 | 5 50 2 1 | so-8 |ZRC330N801CT-ND 156 142 89 | 2RC330N801TR-ND 500 | 295.93 | [oP View 
20 5 50 2 3 S0-8 | ZRC330N803CT-ND 1.25 90 .72_| ZRC330N803TR-ND 500 238.07 Cathode 
23 5 90 2 1 | SOT-23 | ZRC400FO1CT-ND@® NEW! 2.10 1.58 1.05 | ZRC400F01TR-ND® NEW! | 3,000} 630.00/M 
4.096 50 20 90 2 1 | SOT-23 | ZR40401F41CT-ND® 1.28 92 74 | ZR40401F41TR-ND® 3,000) 458.75/M 
50 20 90 2 2 | SOT-23 | ZR40402F41CT-ND® 63 A5 36 | ZR40402F41TR-ND® 3,000] 225.00/M 
25 5 90 2 1 | SOT-23 | ZRC5O0FO1CT-ND® NEW! 2.10 1.58 1.05 | ZRC500F01TR-ND® NEW! | 3,000} 630.00/M 
50 15 50 15 1 | SOT-23 | ZRBSOOFO1CT-ND@ 1.28 92 .74 | ZRBSOOFO1TR-ND@ 3,000) 458.75/M A 
50 | 15 50 15 | 2 | SoT-23 | ZRBS00FO2CT-ND 1.04 74 60 | ZRBS00FO2TR-ND 3,000) 370.00/M *Gonnected intemally to substiate: 
so | 15 | 50 15 | 3 | SoT-23 |ZRBSOOFOSCT-ND@ 95 68 54 | ZRBSOOFOSTR-ND® 3,000] 337.50/M shoul oleh teenalet 
5.0 connected to Anode 
50 15 50 6 3 S0-8 | ZRB500N803CT-ND 1.25 90 .72_| ZRB500N803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 15 1 | SOT-23 | ZR40401F50CT-ND® 1.28 92 .74 | ZR40401F50TR-ND® 3,000) 458.75/M 
50 20 90 15 2 | SOT-23 | ZR40402F50CT-ND® 63 A5 .36 | ZR40402F50TR-ND® 3,000) 225.00/M 
50 20 90 15 2 S0-8 | ZR40402N850CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N850TR-ND 500 257.36 Trimmable 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. Max. Slope 2 ae Loose Piece fey 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance | Tolerance | Packaging Digi-Key Price Each Optional 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°c) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 Trim 
2XRE Series - Very Low Quiescent Current Precision Micropower GND 
1.22 8 20 75 0.5 1 TO-92 ZXRE1004DR-ND 2.50 1.79 1.08 90 VREF 
1.225 30 12 75 0.5 1 TO-92 ZXRE4041DR-ND 1.35 97 59 AQ 
RoHS Compliant t+ Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1194 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pkg. Suffix A 


A Product Line of Regulators Reel° 
References 
Reverse Min. | Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape Micropower 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 | PartNo. Qty. Pricing so-8 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision Micropower Top View 
8 20 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE1O04CFCT-ND® 2.13 1.52 1.22 | ZXRE1O004CFTR-ND@ | 3,000 | 760.00/M 
8 20 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE1004DFCT-ND® 1.23 88 .70 | ZXRE1004DFTR-ND@| 3,000 | 437.50/M 
8 20 75 0.5 1 S0-8 ZXRE1O04DN8CT-ND 2.50 1.79 1.43 | ZXRE1004DN8TR-ND | 500 474.81 
8 20 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE1004EFCT-ND® = 1.04 74 60 | ZXRE1004EFTR-ND@ | 3,000 | 370.00/M 
8 20 75 0.5 2 S0-8 ZXREIO04EN8CT-ND 2.13 1.53 1.22 | ZXRE1004EN8TR-ND | 500 404.99 
4 20 75 0.6 3 SOT-23 | ZXRE1004FFCT-ND@ 95 68 .54 | ZXRE1004FFTR-ND®@ | 3,000 | 337.50/M SOT-23 
4.29 8 20 75 0.5 3 S0-8 ZXRE1004FN8CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZXRE1004FN8TR-ND | 500 375.06 Top View 
i 30 5 90 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE125CFCT-ND® 1.96 1.40 1.12 | ZXRE125CFTR-ND@ | 3,000 | 700.00/M 
30 5 90 0.5 1 SOT-23 | ZXRE125DFCT-ND@ 1.28 92 74 | ZXRE125DFTR-ND@ | 3,000 | 458.75/M 
30 5 90 0.5 il S0-8 ZXRE125DN8CT-ND 1.56 1.12 89 | = = - 
30 5 90 0.5 2 SOT-23 | ZXRE125EFCT-ND@ 1.04 74 60 | ZXRE125EFTR-ND@ | 3,000 | 370.00/M 
30 5 90 0.5 2 $0-8 ZXRE125EN8CT-ND 1.35 97 .78 | ZXRE125EN8TR-ND 500 257.36 
30 5 90 0.5 3 SOT-23 | ZXRE125FFCT-ND@ 95 68 54 | ZXRE125FFTR-ND@ | 3,000 | 337.50/M E-Line — TO-92 
30 5 90 05 3 | 80-8 | ZXREI25FNSCT-ND 1.00 ~—«.72_—SS—58 | ZXRE25FNBTR-ND | 500 190.19] | Bottom View 
30 12 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE4041CFCT-ND® 1.12 80 .64 | ZXRE4041CFTR-ND@ | 3,000 | 400.00/M 
30 12 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE4041DFCT-ND 88 63 50 | ZXRE4041DFTR-ND 3,000 | 312.50/M 
1.225 30 12 75 0.5 dl S0-8 ZXRE4041DN8CT-ND = 1.56 1.12 .89 | ZXRE4041DN8TR-ND | 500 295.93 
30 12 75 0.5 2 S0-8 ZXRE4041EN8CT-ND 1.35 97 .78 | ZXRE4041EN8TR-ND | 500 257.36 
30 12 75 0.5 3 $0-8 ZXRE4041FN8CT-ND 1.25 90 .72 | ZXRE4041FN8TR-ND | 500 238.07 Pkg. Suffix R 
@ ROHS Compliant + Bulk 


Specialized Integrated Circuits 


Lighting ICs 


Zetex provides high value, system level solutions based on a unique 


portfolio of integrated, discrete and combination analog products. 


Zetex is a leading provider of driving solutions for power LED drive applications which include display screens, architectural, automotive, luminaire, safety and security. The Zetex range of dedicated LED boost and buck 
driver ICs are recognized for their high efficiency, cost effectiveness and incredible versatility. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Boost Converter for LCD Bias 10-MSOP ZXLB1600X10TACT-ND® 1.71 1.47 1.35 ZXLB1600X10TATR-ND® 1,000 831.30 
Boost Converter LED Driver with Switch . SC70-6 ZXLD1100H6CT-ND® 1.75 1.51 1.38 ZXLD1100H6TR-ND® 3,000 751.50/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1101ET5CT-ND 1.44 1.23 1.13 ZXLD1101ETS5TR-ND 3,000 615.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1937ET5CT-ND® 1.44 1.03 82 ZXLD1937ET5TR-ND® 3,000 697.00/M 
Boost Converter Adjustable DC/DC with Switch SC70-6 ZXLD1601H6CT-ND@ 1.75 1.26 1.01 ZXLD1601H6TR-ND®@ 3,000 851.70/M 
Boost Converter, 1 Cell MSOP-8 ZXSC100X8CT-ND 1.97 1.70 1.56 = = = 
Boost Converter, 1 Cell LED. SOT23-5 ZXSC300E5CT-ND® 78 68 62 ZXSC300E5TR-ND® 3,000 403.20/M 
Boost Converter, 1 Cell LED... SOT23-5 ZXSC310CT-ND® 88 81 .70 ZXSC310TR-ND® 3,000 378.00/M 
Evaluation Board for ZXSC310E5TA (ZXSC310CT-ND) _ ZXSC310EV-ND$ 100.00 _ _— = — _— 
Single or Multi Cell LED Driver Solution... SOT-23 ZXSC380FHCT-ND® -70 -50 40 ZXSC380FHTR-ND® 3,000 300.00/M 
Single or Multi Cell LED Driver Solution... SOT-23 ZXLD381FHCT-ND® NEW! 1.44 1.08 72 ZXLD381FHTR-ND® NEW! 3,000 432.00/M 
Boost Converter LED Driver with Shutdown SOT23-6 ZXSC400E6TACT-ND@ 95 82 15 ZXSC400E6TATR-ND® 3,000 406.50/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch TSOT23-5 ZXLD1615ET5CT-ND 2.46 1.85 1.23 ZXLD1615ET5TR-ND 3,000 738.00/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch DFN-14 ZXLD1321DCACT-ND® 4.80 3.60 2.16 ZXLD1321DCATR-ND® 3,000 1200.00/M 
Adjustable DC/DC Buck Converter with Internal Switch . DFN-14 ZXLD1320DCACT-ND® 4.68 3.51 2A ZXLD1320DCATR-ND® 3,000 1170.00/M 
Adjustable DC/DC Buck/Boost Converter w/ Internal Switch . DFN-14 ZXLD1322DCCCT-ND® 4.92 3.69 2.22 ZXLD1322DCCTR-ND® 3,000 1230.00/M 
LED Driver with Switch, 350mA. TSOT23-5 ZXLD1350ET5CT-ND® 3.33 2.50 1.67 ZXLD1350ET5TR-ND® 3,000 738.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A TSOT23-5 ZXLD1360ET5CT-ND® 5.40 4.05 2.70 ZXLD1360ETS5TR-ND® 3,000 1620.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A .. TSOT23-5 ZXLD1362ET5CT-ND® 5.70 4.28 2.85 ZXLD1362ET5TR-ND® 3,000 1710.00/M 
Camera Flash Charger - Photoflash Charger . MSOP-8 ZXSC440X8CT-ND® 1.75 1.25 1.00 ZXSC440X8TR-ND® 1,000 850.00 
Lighting Kit for MR16 = ZXLGMRKIT16CT-ND@® NEW! 3.90 2.93 1.95 ZXLGMRKIT16TR-ND@ NEW! 3,000 1170.00/M 
@ RoHS Compliant + Bulk 
Current and Sense Monitors 
The ZXCT range of high side Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
current monitors and current Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
sense amplifiers provides elegant High-Side Current Monitor. . SOT-23 | ZXCT1009FCT-ND® 91 78 .72 | ZXCT1009FTR-ND® 3,000 | 390.00/M 
design solutions for current mea- | High-Side Current Monitor. SOT-23 | ZXCT1008FCT-ND® 98 -70 -56 | ZXCT1008FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
surement and power control. High-Side Current Monitor SM-8 ZXCT1009T8CT-ND® 1.46 1:25 1.15 | ZXCT1009T8TR-ND®@ 1,000 707.20 
High-Side Current Monitor SOT23-5 | ZXCT1011E5CT-ND® 2.06 1.55 -93 | ZXCT1011E5TR-ND® 3,000 | 516.00/M 
ZXCT1009: Current Monitor ......... SOT23-5 | ZXCT1010CT-ND@ 1.20 111 .95 | ZXCT1010TR-ND@ 3,000 |_619.20/M 
This current sensing monitor | High-Side Current Monitor SOT23-5 | ZXCT1021E5TACT-ND® 2.28 1.71 1.14 | ZXCT1021E5TATR-ND@ 3,000 | 684.00/M 
takes a high side voltage | High-Side Current Monitor. . SOT23-5 | ZXCT1022E5TACT-ND@ 2.28 1.71 1.14 | ZXCT1022E5TATR-ND® 3,000 | 684.00/M 
developed across a current | High-Side Current Monitor with Comparator SO-8 ZXCT1030N8CT-ND® 1.58 1.24 1.13 | ZXCT1030N8TR-ND® 500 472.50 
shunt resistor and translates it | High-Side Inrush Controller and Electronic Fuse . 80-8 | ZXCT1032N8CT-ND@ 1.75 1.38 1.25 | ZXCT1032N8TR-ND@ 500 525.00 
into a scaled ground referenced Current Sensor AC/DC 5A.................. 0.00 SM-8 ZMCOSTACT-ND 8.05 6.90 6.33 | ZMCOSTATR-ND 1,000 3910.00 
current. Double Current Sensor using Magnetic Sensing 10A 14-DIL_ | ZMC10D-NDt 20.40 15.30 9.18 | — _ — 
‘ Precision Wide Input Range Current Monitor SOT23-5 | ZXCT1050E5CT-ND® 1.33 .95 .76 | ZXCT1050E5TR-ND® 3,000 | 570.00/M 
ZXCT1010: Wide Input Range Current Monitor........ SOT23-5 | ZXCT1051E5CT-ND® 1.33 1.14 1.05 | ZXCT1051E5TR-ND® 3,000 | 646.00/M 
Offers reduced typical offset and _| Bidirectional Precision High-Side Current Monitor. $OT23-5 | ZXCT1041E5CT-ND@ 2.76 2.07 1.38 | ZXCT1041E5TR-ND@ 3,000 | 828.00/M 
improved accuracy at low sense High Voltage High-Side Current Monitor SOT23-5 | ZXCT1080E5CT-ND® 1.66 1.19 -95 | ZXCT1080E5TR-ND® 3,000 | 709.50/M 
voltages High Voltage High-Side Current Monitor SOT23-5 | ZXCT1081E5CT-ND® 2.58 1.94 1.29 | ZXCT1081E5TR-ND® 3,000 | 774.00/M 
. Reduced Height Micro-Power Current Monitor . TDFN-5 | ZXCT1012DAACT-ND® 2.28 1.71 1.03 | ZXCT1012DAATR-ND®@ 3,000 | 570.00/M 
ZXCT1021/1022: Reduced Height Micro-Power Current Monitor . TSOT23-5 | ZXCT1012ET5CT-ND@ 2.28 1.71 1.03 | ZXCT1012ET5TR-ND®@ 3,000 | 570.00/M 
These current sense amplifiers _| Low Offset Current Output Current Monitor $0T23-5 | ZXCT1020E5CT-ND@ NEW! — 2.28 1.71 1.14 | ZXCT1020E5TR-ND@ NEW!| 3,000 | 684.00/M 
are particularly suited to low Complementary Current Mirror SM-8 ZDS1009CT-ND@ NEW! 4.41 3.31 2.21 | ZDS1009TR-ND@® NEW! 1,000 1470.00 
sense voltage applications. @ RoHS Compliant t Tube 
Switching Audio Amplifier Solutions 
Zetex brings together vast device i-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
design expertise with advanced | Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing 
product capability and many 5 
years of audio systems design to 50W Class D Evaluation Board _ ZXCDS50STEVAL-ND$® 232.75 _ — |i = = 
Create innovative audio solutions _| High Performance Analog Input Class D Modulator] 16-QFN |ZXCD1210JB16CT-ND@ NEW! 10.20» 7.65 5.10 | ZXCD1210JB16TR-ND@ NEW! | 1,000| — 3400.00 
which meet all of these needs: 4:2 IF Switch with Integrated Gain and Control TQFN |ZXHF5000JB24CT-ND@ NEW! = 15.30. 11.48 ~—7.65 | ZXHF5000JB24TR-ND@ NEW! | 3,000 | 4590.00/M 
siExeeptional soundqualit 24-Bit, Audio Stereo Amp 28-SSOP | ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 | ZXCW6100S28TR-ND 1,500 | 5780.00/M 
aA hice space 4 y 32-Bit, Digital Amplifier Controller IC 28-SSOP | ZXCW8100S28CT-ND 17.06 14.63 13.41 | ZXCW8100S28TR-ND 1,500 | 8287.50/M 
* Less power 24-Bit, Stereo Direct Drive Digital Audio Amplifier | 28-SSOP | ZXCW6100S28TCCT-ND 13.13 11.25 10.32 | ZXCW6100S28TCTR-ND 1,500 | 6375.00/M 
¢ Affordable price @ RoHS Compliant + Bulk (Continued) 
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A Product Line of 
Diodes Incorporated 


Dro DES. 


tm coRPORATED 


Analog Video Products 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore 
amplifier. ZXFV4583: Separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other 
analog video signals. ZXFV4089: Uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video 
black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers 


ZETEX 


Specialized Integrated Circuits (cont) 


Reel” 


plus multi-channel unity-gain buffers. ZXFV202: Single video amplifier is available in SOT23 and SO8 offering 
superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16/ ZXFV302N16: 4:1 
multiplexers are for use in video and other high speed applications. With greater versatility, they have different 
channel selection plus an output enable. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Hi-Performance Sync Separator 16-SOIC. ZXFV4583N16CT-ND® 9.19 7.88 7.22 | — = = 
Dual Video Amplifiers 8-SOIC ZXFV204N8CT-ND 5.68 4.26 2.84 | — = = 
Video DC Restore Amplifier 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND®@ 3.85 3.30 3.03 | ZXFV4089N8TR-ND@ 500 1100.00 
Video DC Restore Amplifier SO8 ZXFV4089N8TCCT-ND® NEW! 6.60 4.95 3.30 | ZXFV4089N8TCTR-ND® NEW! 2,500 1980.00/M 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 4 Pin Control 16-SOIC. ZXFV301N16CT-ND 3.94 3.38 3.10 | ZXFV301N16TR-ND 500 1181.25 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 2 Bit Control 16-SOIC. ZXFV302N16TACT-ND 2.80 2.40 2.20 | — = = 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier SOT23-5 ZXFV202E5CT-ND 1.40 1.20 1.10 | ZXFV202E5TR-ND 3,000 600.00/M 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 2.07 1.78 1.63 | ZXFV202N8TATR-ND 500 620.55 
4 Channel 300MHz CFB Amplifier 14-SOIC. ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 | — _ _— 
4 Channel Buffer 14-SOIC. ZXFBFO4N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 | ZXFBFO4N14TR-ND 500 992.25 
4 Channel High Capacitance Buffer 14-SOIC. ZXFBFOSN14CT-ND 3.31 2.84 2.60 | ZXFBFOSN14TR-ND 500 992.25 
8 Channel Buffer 20-SOIC(W) ZXFBFO8W20CT-ND 5.25 4.50 4.13 | ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2550.00 
Triple Amplifier Video 14-SOIC. ZXFV203N14CT-ND 2.80 2.40 2.20 | ZXFV203N14TR-ND 500 840.00 
Evaluation Board for ZXFV103Q16CT = ZXF103EV-ND$ 31.20 = — |i = = 
Variable Q Notch/Bandpass Filter 24-SOIC(W) ZXF36L01W24-ND¥ 13.37 10.79 7.50 | = = = 
Evaluation Board for ZXFV4583/ ZXFV4089 = ZXFV4583EV-ND¥$ 135.00 = = |i = = 
Evaluation Board for ZXFV302 = ZXFV302EV-ND¥ 90.00 = — io = = 
Evaluation Board for ZXFV203 = ZXFV203EV-ND$ 270.00 = — fe = — 
Evaluation Board for ZXFV202 _ ZXFV202N8EV-ND¥ 90.00 _ — fo = = 
Evaluation Board for ZXFV201, Quad Video Amplifier _— ZXFV201EV-ND$ 90.00 _ — |e = _ 
@ RoHS Compliant $ Bulk 
DC - DC Controllers 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. 1 10 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Evaluation Board for ZXSC100 = ZXSC100-EVAL-ND¥$ 50.00 = = 
Boost Converter, 1 Cell 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 2.51 _— 2.16 1.98 ZXSC100N8TR-ND 500 752.85 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.40 = 1.20 1.10 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 600.00/M 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.40 _ 1.20 1.10 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 600.00/M 
Switched Capacitor DC to DC Converter SOT23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.97 _ 1.70 1.56 _— _ _ 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100ANQ16CT-ND. 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND. 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 _— 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 — 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 9A (peak) SOT23-6 ZXGD3001E6CT-ND® 1.20 -90 _— 54 ZXGD3001E6TR-ND® 3,000 300.00/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 9A (peak) SOT23-6 ZXGD3002E6CT-ND@ 1.20 -90 = 54 ZXGD3002E6TR-ND® 3,000 300.00/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 5A (peak) SOT23-6 ZXGD3003E6CT-ND® 93 -70 = 42 ZXGD3003E6TR-ND® 3,000 232.50/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 8A (peak) SOT23-6 ZXGD3004E6CT-ND® 1.20 -90 — 54 ZXGD3004E6TR-ND® 3,000 300.00/M 
@ RoHS Compliant + Bulk 
Special Function ICs 
Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Precision Single Cell Timer 8-DIP ZSCT1555D8-NDt 3.47 2.61 1.57 eS = — 
Precision Single Cell Timer 8-SOIC ZSCT1555N8CT-ND® 2.03 1.74 1.60 | ZSCT1555N8TR-ND® 500 609.00 
Complementary 60V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge SM-8 ZXMHC6A07T8CT-ND® 1.93 1.65 1.52 | ZXMHC6A07T8TR-ND® 1,000 935.00 
Complementary 100V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge SM-8 ZXMHC10A07T8CT-ND® 3.30 2.48 1.49 | ZXMHC10A07T8TR-ND® 1,000 935.00 
Synchronous Rectifier Controller for Flyback Converters SM-8 ZXGD3101T8CT-ND@ NEW! 4.62 3.47 2.08 | ZXGD3101T8TR-ND@ NEW! 1,000 1309.00 
Angle Sensor SM-8 ZMT31CT-ND® 12.00 9.00 6.00 | ZMT31TR-ND@ 1,000 3400.00 
Temperature Sensor SOT-23 ZNI1000CT-ND®@ 4.15 3.11 2.08 | ZNI1000TR-ND® 3,000 1036.50/M 
@ RoHS Compliant t+ Tube 
Motor and Fan Controllers 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock and Speed Pulse 10-MSOP_ | ZXBM2001X10TACT-ND 1.36 1.17 1.07 | ZXBM2001X10TATR-ND 1,000 659.60 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock 10-MSOP_ | ZXBM2002X10TACT-ND 1.48 1.27 1.17 | ZXBM2002X10TATR-ND 1,000 717.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse 10-MSOP_ | ZXBM2003X10TACT-ND 1.41 1.21 1.11. | ZXBM2003X10TATR-ND 1,000 683.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse 10-MSOP_ | ZXBM2003X10CT-ND®@ NEW! 2.33 1.75 1.17 | ZXBM2003X10TR-ND@® NEW! 4,000 582.00/M 
Brushless H-Bridge Motor Controller Single-Phase with Variable Speed | 20-TSSOP | ZXBM1015ST20CT-ND@ 3.44 2.58 1.55 | ZXBM1015ST20TR-ND® 2,500 974.10/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP | ZXBM1004Q16CT-ND 3.54 2.66 1.77 | ZXBM1004Q16TR-ND 500 619.50 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP | ZXBM1004Q16TCCT-ND® NEW! 3.04 2.28 1.52 | ZXBM1004Q16TCTR-ND® NEW!) 2,500 910.80/M 
Variable Speed, 2-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP | ZXBM2004Q16TCCT-ND® 2.43 1.83 1.22 | ZXBM2004Q16TCTR-ND® 2,500 688.50/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 20-TSSOP | ZXBM1016ST20CT-ND® NEW! 3.78 2.84 1.89 | ZXBM1016ST20TR-ND® NEW! 500 819.00 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 20-TSSOP | ZXBM1017ST20CT-ND® 3.44 2.58 1.72 | ZXBM1017ST20TR-ND® 2,500 974.10/M 
@ RoHS Compliant 
Magnetic Field Sensors 
Extremely sensitive magnetic sensors utilizing the Cut Tape 
magneto-resistive properties of thin film permalloy. They Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
are also incorporated into a range of low insertion loss Description Package | Part No. 1 25 4100 | Part No. Qty. | Pricing 
and high isolation current sensors. 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet SOT-223 | ZMY20MTACT-ND 4.90 4.20 3.85 | ZMY2Z0MTATR-ND 1,000 2380.00 
Features: * Output voltage proportional to magnetic field | Magnetic Field Sensor without Internal Magnet | SOT-223S | ZMY20TACT-ND 3.15 2.70 2.48 | ZMY20TATR-ND 1,000 | 1530.00 
Hy * Measures fields parallel to the chip Magnetic Field Sensor 4 Pin E-Line 4 | ZMZ20-ND$ 9.00 6.75 4.05 | — _ — 
icati we Li i Magnetic Field Sensor with Internal Magnet 4 Pin | E-Line 4 | ZMZ20M-ND¥¢ 9.60 7.20 4.32 | — _— = 
Applicati 2° Li ti it * Angul: 
PP ications: * “Linear position measurement * Angu’ar | Dual Magnetic Field Sensor, Magneto-Resistive | SM-8 | ZMX40MT8TACT-ND 10.50 9.00 8.25 | ZMX40MT8TATR-ND | 1,000| 5100.00 
position measurement ¢ Navigation (electronic compass) 


« Revolution measurement 


$ Bulk 
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Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (Built-in Resistor) 
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Dimensions in mm 
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Basic Type Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (KO) (KO) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

UN211F x2 = 4.7 10 XNO111FOOLCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111FOOLTR-ND 3,000 111.00/M 

UN211H x2 _ 2 10 XNO0111HOOLCT-ND® 42 3.47 27.74 XN0111HOOLTR-ND@ 3,000 111.00/M 

UNR211M x2 = 2.2 47 XNO111MOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 XN0111MOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 

UN1110 x2 = 47 open XNO0111000LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111000LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2111 x2 = 10 10 XNO111100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0111100LTR-ND® 3,000 111.00/M 

1 Mini 5Pin UN2112 x2 = 22 22 XNO111200LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111200LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2113 x2 _ 47 47 XNO0111300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111300LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2114 x2 = 10 47 XNO111400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XNO0111400LTR-ND® 3,000 111.00/M 

UN2115 x2 _ 10 open XNO0111500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111500LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2116 x2 = 47 open XNO111600LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111600LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2119 x2 = 1 10 XNO0111900LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0111900LTR-ND® 3,000 111.00/M 

= UNR221E x2 47 22 XNO0121E00LCT-ND® 42 3.37 23.12 XNO0121E00LTR-ND@ 3,000 109.00/M 

= UNR221F x2 47 10 XNO0121FOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 XNO0121FOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 

= UN2210 x2 47 open XN0121000LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121000LTR-ND® 3,000 111.00/M 

= UN2211 x2 10 10 XN0121100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121100LTR-ND® 3,000 111.00/M 

2 Mini 5Pin = UN2212 x2 22 22 XN0121200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0121200LTR-ND 3,000 111.00/M 

= UN2213 x2 47 47 XNO0121300LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121300LTR-ND® 3,000 111.00/M 

= UN2214 x2 10 47 XN0121400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121400LTR-ND® 3,000 111.00/M 

= UN2215 x2 10 open XNO0121500LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121500LTR-ND® 3,000 111.00/M 

_ UN2216 x2 47 open XNO0121600LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 XN0121600LTR-ND® 3,000 111.00/M 

an UNR2111 UNR2211 10 10 XNOA31100LCT-ND® 42 3.37 23.12 XNOA31100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 

22 Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22 22 XNOA31200LCT-ND® 42 3.37 23.12 XNOA31200LTR-ND® 3,000 109.00/M 

_— UNR2226 x2 47 open XNOF25600LCT-ND® 79 5.93 44.47 XNOF25600LTR-ND® 3,000 257.00/M 

= XNF261 x2 3.3 open XNOF26100LCT-ND® 65 4.87 36.54 XNOF26100LTR-ND® 3,000 211.00/M 

— XNF263 x2 0.27 open XNOF26300LCT-ND® 79 5.93 44.47 XNOF26300LTR-ND@ 3,000 257.00/M 

UN2111 x2 = 10 10 XN0411100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0411100LTR-ND® 3,000 111.00/M 

4 Mini 6Pin UN2112 x2 = 22 22 XN0411200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411200LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2113 x2 = 47 47 XNO0411300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411300LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2114 x2 = 10 47 XN0411400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0411400LTR-ND® 3,000 111.00/M 

UN2115 x2 = 10 open XNO0411500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411500LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2116 x2 — 47 open XNO0411600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411600LTR-ND 3,000 111.00/M 

UNR1130 x2 = open 10 XN0413000LCT-ND@ 86 6.48 48.61 XN0413000LTR-ND® 3,000 281.00/M 

= UNR221F x2 47 10 XN0421FOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 XN0421FOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 

_ UNR221L x2 47 47 XN0421LO0LCT-ND@ 42 3.37 23.12 XN0421LO0LTR-ND® 3,000 109.00/M 

= UN1210 x2 47 open XN0421000LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421000LTR-ND® 3,000 111.00/M 

_— UN2211 x2 10 10 XN0421100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421100LTR-ND® 3,000 111.00/M 

5 Mini 6Pin = UN2212 x2 22 22 XN0421200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421200LTR-ND 3,000 111.00/M 

_— UN2213 x2 47 47 XN0421300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421300LTR-ND 3,000 111.00/M 

= UN2214 x2 10 47 XN0421400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421400LTR-ND® 3,000 111.00/M 

= UN2215 x2 10 open XN0421500LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421500LTR-ND® 3,000 111.00/M 

= UN2216 x2 4.7 open XN0421600LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421600LTR-ND® 3,000 111.00/M 

UN2111 UN2211 10/10 10/10 XNO0431100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0431100LTR-ND® 3,000 111.00/M 

UN2112 UN2212 22/22 22/22 XN0431200LCT-ND® 42 3.47 27.74 XN0431200LTR-ND® 3,000 111.00/M 

UN2114 UN2114 10/10 47/47 XN0431400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0431400LTR-ND® 3,000 111.00/M 

6 Mini 6Pin UN2115 UN2115 10/10 open/open XN0431500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431500LTR-ND 3,000 111.00/M 

UN2116 UN2116 4.7/4.7 open/open XN0431600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431600LTR-ND 3,000 111.00/M 

UNR2122 UNR2222 47 47 XN0432200LCT-ND@ 62 4.64 34.82 XN0432200LTR-ND® 3,000 201.00/M 

UN2122 UN2213 4.7/4.7 4.7/4.7 XN0438100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0438100LTR-ND® 3,000 111.00/M 

UNR211S 2SD0601A open 47 XNO4A8800LCT-ND® 45 3.75 30.03 XNO4A8800LTR-ND® 3,000 120.00/M 

= UN1213 x2 47 47 XN0621300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621300LTR-ND 3,000 111.00/M 

ee Mini 6Pin _— UN1215 x2 10 open XN0621500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621500LTR-ND 3,000 111.00/M 

= UN1216 x2 47 open XN0621600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621600LTR-ND 3,000 111.00/M 

8 Mini 6Pin = UNR2211 x2 10 10 XN0621100LCT-ND@ 42 3.37 23.12 XN0621100LTR-ND® 3,000 109.00/M 

UN111F x2 = 47 10 XP0111FOOLCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111FOOLTR-ND 3,000 127.00/M 

UN111H x2 = 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111HOOLTR-ND 3,000 127.00/M 

1 S Mini 5Pin UNR211M x2 = 2.2 47 XP0111MOOLCT-ND® 4 3.69 29.51 XP0111MOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 

UNR2110 x2 = 47 open XP0111000LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0111000LTR-ND® 3,000 118.00/M 

UN1111 x2 _ 10 10 XP0111100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111100LTR-ND 3,000 127.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic Transistor Arrays = Composite Transistors (Built-in Resistor) (Cont.) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 

Fig. Package PNP NPN (KQ) (KQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
UN1112 x2 = 22 22 XP0111200LCT-ND 48 3.96 31.71 XP0111200LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1113 x2 - 47 47 XP0111300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111300LTR-ND 3,000 127.00/M 
4 | SMinispin UN1114 x2 - 10 47 XP0111400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111400LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1115 x2 - 10 open XP0111500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111500LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1116 x2 - 47 open XP0111600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111600LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1119 x2 = 1 10 XP0111900LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111900LTR-ND 3,000 127.00/M 
= UNR221E x2 47 22 XP0121E00LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0121E00LTR-ND® 3,000 118.00/M 
- UNR221L x2 47 47 XP0121LO0LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0121LOOLTR-ND@ 3,000 118.00/M 
- UNR221N x2 47 47 XP0121NOOLCT-ND@ 4 3.69 29.51 XP0121NOOLTR-ND@ 3,000 118.00/M 
- UN1210 x2 47 open XP0121000LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121000LTR-ND 3,000 127.00/M 
- UN1211 x2 10 10 XP0121100LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0121100LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
nee = UNT212 x2 22 22 XP0121200LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121200LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
2) SMiniiSein _ UN1213 x2 47 47 XP0121300LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121300LTR-ND® 3,000 127.00/M 
- UN1214 x2 10 47 XP0121400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121400LTR-ND 3,000 127.00/M 
- UN1215 x2 10 open XP0121500LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0121500LTR-ND® 3,000 127.00/M 
- UN1216 x2 47 open XP0121600LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121600LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
= UN1217 x2 22 open XP0121700LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121700LTR-ND® 3,000 127.00/M 
- UNR221M x2 2.2 47 XP0121MOOLCT-ND@ 37 2.98 20.46 XP0121MOOLTR-ND@ 3,000 97.00/M 
3 |S Mini 5Pin = UNR2211 x2 10 10 XP0221100LCT-ND@ A 3.45 27.58 XP0221100LTR-ND@ 3,000 110.00/M 
UNR2111 UNR2211 10 10 XP0331100LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0331100LTR-ND® 3,000 118.00/M 
oo: |S uiniBeIA UNR2112 UNR2212 22 22 XP0331200LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0331200LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
UNR211F UNR2213 47/47 10/47 XP0338300LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0338300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 XP0339000LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0339000LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
UN1111 x2 = 10 10 XP0411100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411100LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1112 x2 - 22 22 XP0411200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411200LTR-ND 3,000 127.00/M 
feel UN1113 x2 - 47 47 XP0411300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411300LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 | SMini6Pin | UNi114 x2 _ 10 47 XP0411400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411400LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1115 x2 - 10 open XP0411500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411500LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1116 x2 - 47 open XP0411600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411600LTR-ND 3,000 127.00/M 
= UNR221M x2 2.2 47 XP0421MO0LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0421MO0LTR-ND® 3,000 118.00/M 
- UN1210 x2 47 open XP0421000LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421000LTR-ND 3,000 127.00/M 
- UN1211 x2 10 10 XP0421100LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0421100LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
- UN1212 x2 22 22 XP0421200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421200LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 | S Mini 6Pin - UN1213 x2 47 47 XP0421300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421300LTR-ND 3,000 127.00/M 
= UN1214 x2 10 47 XP0421400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421400LTR-ND 3,000 127.00/M 
- UN1215 x2 10 open XP0421500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421500LTR-ND 3,000 127.00/M 
- UN1216 x2 47 open XP0421600LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0421600LTR-ND® 3,000 127.00/M 
= UNR221N x2 1/4.7 10/47 XP0428600LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0428600LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
UNR211N UNR221N 47 47 XP0431NOOLCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0431NOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
UN1211 UN1114 10 10 XP0431100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431100LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1212 UN1112 22 22 XP0431200LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0431200LTR-ND® 3,000 127.00/M 
6. SeMiniePin UNR2113 UNR2213 47 47 XP0431300LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0431300LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
UN2214 UN2114 10 47 XP0431400LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0431400LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
UN1215 UNT115 10 open XP0431500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431500LTR-ND 3,000 127.00/M 
UN1216 UN1116 47 open XP0431600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431600LTR-ND 3,000 127.00/M 
UNR2119 UNR2213 1/47 10/47 XP0438700LCT-ND® 45 3.75 30.03 XP0438700LTR-ND@ 3,000 120.00/M 
UNR2111 x2 = 10 10 XP0611100LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0611100LTR-ND® 3,000 118.00/M 
7 | SMini6Pin | UNR2113 x2 - 47 47 XP0611300LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0611300LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
UN1115 x2 - 10 open XP0611500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0611500LTR-ND 3,000 127.00/M 
= UNR2210 x2 47 open XP0621000LCT-ND® A4 3.69 29.51 XP0621000LTR-ND® 3,000 118.00/M 
- UN1211 x2 10 10 XP0621100LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0621100LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
- UN1212 x2 22 22 XP0621200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621200LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 | SMini6Pin - UN1213 x2 47 47 XP0621300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621300LTR-ND 3,000 127.00/M 
= UN1214 x2 10 47 XP0621400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621400LTR-ND 3,000 127.00/M 
= UN1215 x2 10 open XP0621500LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0621500LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
- UNR2216 x2 47 open XP0621600LCT-ND@ 4 3.69 29.51 XP0621600LTR-ND® 3,000 118.00/M 
20 | SS Mini 5Pin | UNR2113 x2 = 47 47 UP0111300LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0111300LTR-ND® 8,000 174.00/M 
2 | SS Mini 5Pin - UNR221M x2 2.2 47 UP0121MOOLCT-ND® 55 410 30.74 UP0121MOOLTR-ND® 8,000 174.00/M 
54 lieeinnee i = UNR2113 x2 47 47 UP0121300LCT-ND@ 55 410 30.74 UP0121300LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
inioein - UNR1213 x2 47 47 UP01213GOLCT-ND@ NEW! 55 410 30.74 UP01213GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.19/M 
2 [SS Mini 5Pin = UNR2214 x2 10 47 UP0121400LCT-ND@ 55 410 30.74 UP0121400LTR-ND® 8,000 174.00/M 
6° Sener UNR2112 UNR2212 22/22 22/22 UP0331200LCT-ND® 59 443° 33.20 UP0331200LTR-ND® 8,000 188.00/M 
ee UNR211F UNR2213 47/4.7 47/10 UP0338300LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0338300LTR-ND 8,000 188.00/M 
UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0339000LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0339000LTR-ND® 8,000 174.00/M 
oe: | SS Mini ee in UNR2118 UNR2213 47/51 4715.1 UP0339400LCT-ND® 55 410 30.74 UP0339400LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
UNR211T UNR2211 10/22 10/47 UP0339600LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0339600LTR-ND® 8,000 174.00/M 
UNR2154 UNR2211 10/10 10/47 UP0339700LCT-ND@ 55 440 30.74 UP0339700LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
41] ssMiniepin | UNR111M x2 = 2.2/2.2 47/47 UP0411MOOLCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0411MOOLTR-ND® 8,000 188.00/M 
UN2111 x2 - 10 10 UP0411100LCT-ND@ 61 459 34.43 UP0411100LTR-ND@ 8,000 195.00/M 
4 | SSMini6Pin | UNR2112 x2 = 22 22 UP0411200LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0411200LTR-ND® 8,000 174.00/M 
11 | SS Mini 6Pin - UNR2113 x2 47 47 UP0411300LCT-ND@ 55 410 30.74 UP0411300LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
= UNR2210 x2 47 open UP0421000LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421000LTR-ND® 8,000 188.00/M 
- UNR2111 x2 10 10 UP0421100LCT-ND@ 55 410 30.74 UP0421100LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
- UNR2210 x2 10 10 UP04211GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 UP04211GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.19/M 
12 | SS Mini 6Pin — UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND® 61 459 34.43 UP0421300LTR-ND@ 8,000 195.00/M 
- UNR2210 x2 47 47 UP04213GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 UP04213GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.19/M 
UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0421400LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421400LTR-ND® 8,000 188.00/M 
= UNR2210 x2 10/10 47/47 UP04214GOLCT-ND@ NEW! 55 4410 30.74 UP04214GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.19/M 
10 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP0421500LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421500LTR-ND® 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin — UNR2216 x2 47 open UP0421600LCT-ND® 59 4.43 33.20 UP0421600LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
6_| SS Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 UP0431NOOLCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0431NOOLTR-ND® 8,000 174.00/M 
UNR2111 UNR2211 10 10 UP0431100LCT-ND® 55 410 30.74 UP0431100LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
44. |(S8GPIS UNR2112 UNR2212 22 22 UP0431200LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0431200LTR-ND® 8,000 174.00/M 
UNR2113 UNR2213 47 47 UP0431300LCT-ND® 59 4.43 33.20 UP0431300LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0431400LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0431400LTR-ND® 8,000 188.00/M 
4a: |GSSiNneePR UNR2115 UNR2215 10 open UP0431500LCT-ND® 55 410 30.74 UP0431500LTR-ND® 8,000 174.00/M 
UN2116 UN2216 47 open UP0431600LCT-ND@ 61 4.59 34.43 UP0431600LTR-ND@ 8,000 195.00/M 
SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0439000LCT-ND® 55 410 30.74 UP0439000LTR-ND® 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP04390GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 UP04390GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.19/M 
SSS Mini 6Pin | _ UNR31A2 UNR32A2 22 22 NP043A200ACT-ND@ .93 6.97 52.26 NP043A200ATR-ND® 10,000 290.00/M 
6 [SSS Mini 6Pin | __UNR31A3 UNR32A3 47 47 NP043A300ACT-ND@ 93 6.97 52.26 NPO43A300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
15 SSS Mini 6pin | UNRS1A3 x2 = 47 47 NP061A300ACT-ND 75 6.27 50.17 NP061A300ATR-ND 10,000 314.00/M 
UNR31A5 x2 = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 6.27 50.17 NP061A500ATR-ND 10,000 314.00/M 
8 |SSS Mini 6Pin = UNR32AN x2 47 47 NPO62ANOOACT-ND® 93 6.97 52.26 NPO62ANO0ATR-ND® 10,000 290.00/M 
23 |SSS Mini 6Pin | UNR31A0 UNR32A5 10/47 open NPO63D300ACT-ND® .93 6.97 52.26 NP063D300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
16 |SSS Mini 6Pin | UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOH3A300ACT-ND® .93 6.97 52.26 NPOH3A300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
17 |SSS Mini 6Pin | UNR31A3 x2 - 47/47 47/47 NPOJ1A300ACT-ND@ .93 6.97 52.26 NPOJ1A300ATR-ND@ 10,000 290.00/M 
18 |SSS Mini 6Pin | UNR31AE x2 - 47/22 47/22 NPOG1AEOOACT-ND® .93 6.97 52.26 NPOG1AEOOATR-ND® 10,000 290.00/M 
UNR31A0 UNR32A0 47 open NPOG3A000ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG3A000ATR-ND® 10,000 290.00/M 
UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOG3A300ACT-ND® .93 6.97 52.26 NPOG3A300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
19 |SSS Mini 6Pin | UNR31A3 UNR32AL 47/4.7 47/4.7 NPOG3D100ACT-ND@ .93 6.97 52.26 NPOG3D100ATR-ND® 10,000 290.00/M 
UNR31AT UNR32AL 22/4.7 47/4.7 NPOG3D200ACT-ND@ .93 6.97 52.26 NPOG3D200ATR-ND® 10,000 290.00/M 
UNR31A3 UNR32AT 47/22 47/47 NPOG3D300ACT-ND@ .93 6.97 52.26 NPOG3D300ATR-ND® 10,000 290.00/M 


@ RoHS Compliant 
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Panasonic Transistor Arrays - composite Transistors Digi@Reel* 


Dim. in mm 
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Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 = XN0140100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0140100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 2SB1693 x2 = XN0145700LCT-ND® 60 4.50 33.78 XN0145700LTR-ND® 3,000 195.00/M 
2 = 2SD601A x2 XN0150100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0150100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
2 = 2SD1938 x2 XNO0150400LCT-ND 60 4.50 33.76 XN0150400LTR-ND 3,000 195.00/M 
2 = 2SC4561 x2 XN0150900LCT-ND -55 4.12 30.87 XN0150900LTR-ND 3,000 178.00/M 
2 = 2SC3130 x2 XN0153100LCT-ND® Ao 6.79 50.96 XN0153100LTR-ND® 3,000 294.00/M 
2 — 2SD2623 x2 XNO0155800LCT-ND -60 4.50 33.78 = = — 
3 2SB709A 2SD601A XN0160100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0160100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
3 2SA719A 28C1317 XN0160200LCT-ND® 42 3.37 25.28 XN0160200LTR-ND® 3,000 112.00/M 
6 2SB709A x2 = XN0240100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0240100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
7 = 2SD601A x2 XN0250100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0250100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
4 2SB709A 2SD601A XNOB30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XNOB30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 2SB709A 2SD601A XN0C30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0C30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 _— XN0440100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0440100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
8 2SB710A x2 = XN0440200LCT-ND® 56 4.24 31.77 XN0440200LTR-ND® 3,000 184.00/M 
8 2SB970 x2 a XN0440400LCT-ND® 65 4.89 36.65 XN0440400LTR-ND® 3,000 212.00/M 
9 — 2SD601A x2 XN0450100LCT-ND® 42 3.37 23.09 XN0450100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
9 = 2SD602A x2 XN0450200LCT-ND® 58 4.64 34.84 XN0450200LTR-ND® 3,000 154.00/M 
9 — 2SD1328 x2 XN0450400LCT-ND® 61 4.54 34.06 XN0450400LTR-ND® 3,000 197.00/M 
9 = 2SD0601/2SD1328 XNO0450500LCT-ND® 48 3.61 27.05 XNO450500LTR-ND® 3,000 156.00/M 
9 = 2SD1915F x2 XNO450600LCT-ND® 89 6.71 50.33 XNO450600LTR-ND® 3,000 291.00/M 
10 2SB709A 2SD601A XN0460100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0460100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
10 2SB0710A 2SD0602A XN0460200LCT-ND® 66 4.96 37.23 XN0460200LTR-ND® 3,000 215.00/M 
10 2SB970 2SD1328 XN0460400LCT-ND® 82 6.16 46.18 XN0460400LTR-ND® 3,000 267.00/M 
10 2SB970 2SD601A XNO0460800LCT-ND 50 3.71 27.85 XNO0460800LTR-ND 3,000 161.00/M 
10 2SB709A 2SD1328 XNO0460900LCT-ND 59 4.43 33.20 XNO0460900LTR-ND 3,000 192.00/M 
1 = 2SD601A x2 XN0550100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0550100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 = 2SC3130 x2 XN0553100LCT-ND 67 5.00 37.51 XN0553100LTR-ND 3,000 217.00/M 
11 = 2SD1149 x2 XNO0555300LCT-ND® 81 6.04 45.32 XNO555300LTR-ND® 3,000 262.00/M 
12 2SB709A 2SD601A XNO0560100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0560100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
13 2SB709A x2 = XN0640100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0640100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
13 2SA1022 x2 _— XN0643500LCT-ND® 93 6.94 52.06 XN0643500LTR-ND® 3,000 301.00/M 
14 = 2SD601A x2 XN0650100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0650100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
14 _ 2802404 x2 XNO0653400LCT-ND 82 6.16 46.18 XNO0653400LTR-ND 3,000 267.00/M 
14 = 2SC3110 x2 XNO0653700LCT-ND 67 5.00 37.51 XN0653700LTR-ND 3,000 217.00/M 
14 — 2SC3904 x2 XN0654300LCT-ND 96 8.02 64.15 XN0654300LTR-ND 3,000 417.00/M 
15 = 2SC3757 x2 XNOA55400LCT-ND® 86 6.44 48.26 XNOA55400LTR-ND® 3,000 279.00/M 
S-Mini Type 5-Pin 
16 2SB709A x2 — XP0140100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0140100LTR-ND 3,000 111.00/M 
AF = 2SD601A x2 XP0150100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0150100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
17 = 2SD1915F x2 XP0150400LCT-ND® 53 4.00 29.99 XP0150400LTR-ND® 3,000 173.00/M 
18 2SB709A 2SD601A XP0160100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0160100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
21 2SB709A x2 — XP0240100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0240100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
22 = 2SD601A x2 XP0250100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0250100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
19 2SB709A 2SD601A XP0B30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0B30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
20 2SB709A 2SD601A XP0C30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0C30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
23 2SB709A x2 = XP0440100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0440100LTR-ND@ 3,000 111.00/M 
24 = 2SD601A x2 XP0450100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0450100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
24 = 2SD1915F x2 XP0450600LCT-ND® 53 4.00 29.99 XP0450600LTR-ND® 3,000 173.00/M 
25 2SB709A 2SD601A XP0460100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0460100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
25 2SA1738 2SC3757 XP0465400LCT-ND 72 5.39 40.40 XP0465400LTR-ND 3,000 233.00/M 
26 = 2SD601A x2 XP0550100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0550100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
26 = 2SC3130 x2 XP0553100LCT-ND@ 66 4.92 36.89 XP0553100LTR-ND@ 3,000 213.00/M 
26 = 2SD1149 x2 XP0555300LCT-ND® .74 5.52 41.37 XP0555300LTR-ND® 3,000 239.00/M 
26 = 2SC3757 x2 XP0555400LCT-ND@ 7 3.74 28.04 XP0555400LTR-ND® 3,000 124.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1199 


mos 7 ® 
Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (cont) D Reel 


P Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. id 10 100 Part No. Qty. Pricing 
27 2SB709A 2SD601A XP0560100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0560100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SB709A x2 _ XP0640100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0640100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SA1022 x2 — XP0643500LCT-ND® 93 6.94 52.06 XP0643500LTR-ND® 3,000 301.00/M 
31 _ 2SD601A x2 XP0650100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0650100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
31 _ 25C3904 x2 XP0653400LCT-ND® 64 4.78 35.85 XP0653400LTR-ND® 3,000 207.00/M 
31 _ 28C3904 x2 XP0654300LCT-ND® 1.44 11.55 86.64 XP0654300LTR-ND® 3,000 739.00/M 
SS-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
23 2SB709A x2 = UP0440100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0440100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 _ 2SD601A x2 UP0450100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0450100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 _ 2SD0601A x2 UP04501GOLCT-ND NEW! 55 4.10 30.74 UP04501GOLTR-ND NEW! 8,000 174.19/M 
24 _ 28C2404 x2 UP0453400LCT-ND 7 5.33 39.96 UP0453400LTR-ND 8,000 226.00/M 
24 = 28C1047/2SC3311A_| UP0459800LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459800LTR-ND 8,000 154.00/M 
24 — 28C3354/2SC3311A | UP0459900LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459900LTR-ND 8,000 154.00/M 
25 2SB709A 2SD601A UP0460100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0460100LTR-ND 8,000 195.00/M 
32 =_ 28C3931/CCD UPOSC8BO0LCT-ND 80 5.98 44.82 UPOS5C8BO0LTR-ND 8,000 254.00/M 
SSS-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
24 = 2SDO601A x2 NP0450100ACT-ND 42 3.37 25.28 NP0450100ATR-ND 10,000 105.00/M 
28 2SA2082 x2 =_ NPOA45600ACT-ND 93 6.97 52.26 NPOA45600ATR-ND 10,000 290.00/M 
29 = 2S8C5829 x2 NPOA54700ACT-ND 64 4.83 36.20 NPOA54700ATR-ND 10,000 201.00/M 
@ RoHS Compliant 
H H H or . . ® 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type vim. inmm DigiG>Reel 
RD Cut Tape SS-Mini (2-pin) 
VR} IR CD @ 1MHz CD @ 1MHz @470MHz | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Package Application | (V)) (nA) | @VR | pF(max.) | @VR | pF(max.)| © (max.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing «1.7 ——» 
Band Switching | 35 | 33 6 1.2 =_ _ 85t MA2S07700LCT-ND® 40 3.32 26.56 | MA2S07700LTR-ND® 3,000 | 106.00/M {mmm Tami ae 
vco 30 | 28 1 29.8 4 8.3 1.0t MA2S30400LCT-ND@ AG 3.66 27.44 | MA2S30400LTR-ND® 3,000 | 122.00/M te 
CATV Tuner | 34] 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND® 43 3.42 25.67 | MA2S35700LTR-ND® 3,000 | 114.00/M UN 1 ' 
UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 15.47 10 6.13 45 MA2S37200LCT-ND AB 3.84 30.69 | — 
CATV Tuner | 34 | 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S37400LCT-ND. 48 3.84 28.77 | — _ a 
vcoTcxo | 12] 12 2 3.4 10 15 60 MA2S37700LCT-ND® 44 3.54 26.56 | MA2S37700LTR-ND® 3,000 | 118.00/M 
VCO/UHF 6 | 10 1 16 3 8.9 30 MA2S37600LCT-ND@ 40 3.22 22.06 | MA2S37600LTR-ND® 3,000 | 104.00/M 
SS-Mini 2P vco 6 | 10 1 20.0 4 9.0 30 MA2SV0200LCT-ND® 43 3.39 23.89 | MA2SVO200LTR-ND® 3,000 | 98.00/M 
vco 6 | 10 1 114 3 6.4 35 MA2SV0400LCT-ND® 41 3.21 22.59 | MA2SVO400LTR-ND@ 3,000 | 92.00/M 
vco 6 | 10 1 16.4 3 9.2 35 MA2SVO900LCT-ND® 44 3.40 23.95 | MA2SVOQO0LTR-ND@ 3,000 | 98.00/M 
vco 6 | 10 1 17.0 3 7.0 1.0 MA2SV0100LCT-ND® 40 3.15 = 22.18] — = = aaa 
vco 6 | 10 1 5.80 4 2.58 3 MA2SV0300LCT-ND 40 3.15 22.18 | MA2SVO300LTR-ND® 3,000 | 91.00/m| | SSS-Mini (2-pin) 
vco 6 | 10 1 20.5 4 44 65 MA2SV0500LCT-ND® 40 3.15 22.18 | MA2SVO500LTR-ND® 3,000 | 91.00/M 
vco 6 | 10 1 3.12 3 1.62 35 MA2SVO0700LCT-ND® 40 3.15 22.18 | MA2SVO700LTR-ND® 3,000 | 91.00/M er 
vco 6 | 10 0.5 7.91 25 3.23 45 MA2SV1500LCT-ND® 40 3.15 22.18 | MA2SV1500LTR-ND® 3,000 | 91.00/M J 1.00 | 15 
vcO 6 | 6 1 17 3 7 1.0 MA27V0100LCT-ND® 50 4.01 30.10 | MA27VO100LTR-ND® 10,000 | 125.00/M ea 
vco 6 | 5 1 20 4 9 30 MA27V0200LCT-ND@ 53 4.25 31.87 | MA27V0200LTR-ND® 10,000 | 133.00/M ° 
vco 6| 5 1 5.8 4 2.58 30 MA27V0300LCT-ND® 46 3.66 27.44 | MA27V0300LTR-ND® 10,000 | 114.00/M 
vco 6 | 5 1 14 3 6.4 35 MA27V0400LCT-ND AB 3.66 27.44) — _ _ 
vco 10 | 10 1 20.5 4 4A 65 MA27V0500LCT-ND® 51 4.07 _ 30.54 | MA27VO500LTR-ND® 10,000 | 127.00/M 
vco 6 | 5 1 3.12 3 1.62 35 MA27V0700LCT-ND® AT 3.78 28.33 | MA27VO700LTR-ND® 10,000 | 118.00/M 
vco 6 | 5 1 16.4 3 9.2 35 MA27V0900LCT-ND 54 4.31 32.31 | MA27VO900LTR-ND 10,000 | 135.00/M 
vco 8| 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1100LCT-ND@ 54° 4.31 32.31) — 
$8S-Mini 2P vco 8| 5 1 3.9 4 214 35 MA27V1200LCT-ND 55 4.43 33.20) — _ _ 
vco 12 | 10 1 12.29 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND@ 55 4.43 33.20 | — = = 
vco 60] 5 0.5 7.91 25 3.23 45 MA27V1500LCT-ND® 58 4.60 34.52 | MA27V1500LTR-ND® 10,000 | 144.00/M 1006 Leadless 
vco 6 | 10 1 18.95 3 8.37 30 MA27V1600LCT-ND@ 41 3.30 22.62 | MA27V1600LTR-ND® 10,000 | 94.00/M 
vco 6 | 10 1 3 3 1.41 30 MA27V1800LCT-ND@ 92 7.66 61.29 | MA27V'1800LTR-ND® 10,000 | 383.00/M 0.15 
vco 6 | 10 1 19.5 3 9.9 35 MA27V2000LCT-ND® 40 3.22 22.06 | MA27V2000LTR-ND® 10,000 | 92.00/M) }0.25--{ fe 0 "y] 0.05 
vco 6 | 10 1 19.13 4 7.6 30 MA27V2200LCT-ND@ 40 3.22 22.06 | MA27V2200LTR-ND® 10,000 | _92.00/M ok ce M 
vco 6 | 10 1 2.46 4 1 35 MA27V2300LCT-ND® 40 3.22 22.06 | MA27V2300LTR-ND® 10,000] 92.00/M | | 0-50 [| 0.35 
VCO/UHF 6 | 6 1 16 3 8.9 30 MA2737600LCT-ND AB 3.66 27.44) — 1a ry 
vco 6 | 10 1 2.50 3 1.28 35 MA27V1900LCT-ND@ 534.26 31.97 | — a a 
vco 6 | 10 1 17 3 7 1.0 MA26V0100ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO100ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 | 10 1 20 4 8.6 30 MA26V0200ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0200ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 | 10 1 58 4 2.58 30 MA26V0300ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO300ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 | 10 1 114 3 6.4 35 MA26V0400ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0400ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 10 | 10 1 20.5 4 4A 65 MA26V0500ACT-ND® 42 3.37 25,28 | — = = 
4006 vco 6 | 10 1 3.12 3 1.62 35 MA26V0700ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO700ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
iipadiese vco 6 | 10 1 16.4 3 9.2 35 MA26V0900ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO900ATR-ND@ 10,000 | 101.00/M 
ea vco 8 | 10 1 3.01 4 1.34 35 MA26V1100ACT-ND® 43 3.60 28.80 | — _ _ 
vco 6 | 10 0.5 7.91 25 3.23 45 MA26V1500ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V1500ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 | 10 1 18.95 3 8.37 30 MA26V1600ACT-ND® 45 3.75 30.03 | MA26V1600ATR-ND@ 10,000 | 105.00/M 
vco 6 | 10 1 19.5 3 9.9 35 MA26V2000ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V2000ATR-ND® 10,000 ] 101.00/M 
vco 6 | 10 1 19.13 4 7.6 30 MA26V2200ACT-ND® 43 3.60 28.80 | — _ _ 
VCO/UHF 6 | 10 1 16 3 8.9 30 MA2637600ACT-ND@ 43 3.60 _ 28.80 | MA2637600ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 


+t @100MHz RoHS Compliant 


PNP Transistors with Diode Protection 


Mini Type (6-pin) OB S-Mini Type (6-pin) SS-Mini (5-pin) 
| ra 1o0 boes 1: Emitter | : Emitter(Tr) (c)1 
rn 60) 2: Base +O : Base(Tr) 
a 3: Anode : Cathode(Di 
[S117 0.50 4: Collector : + Anode1 iy (B)2 
i 5: Collector i] : Anode2(Di) 
a 400.30 6: Collector inate (E)3 
2 e : Collector(Tr) 
Cathode my 
Cut Tape 
Veo Diode Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (V) IC (A) VF (V) IF (A) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
2.5 A5 1.0 XNO9D5700LCT-ND 94 7.08 53.12 XNO9D5700LTR-ND 3,000 307.00/M 
DC-DC Converter Mini 6P 15 2.5 A5 07 XNO9D5800LCT-ND 93 6.95 $2.12 XNO9D5800LTR-ND 3,000 301.00/M 
1.5 A5 0.7 XNO9D6100LCT-ND 90 6.73 50.46 XNO9D6100LTR-ND 3,000 292.00/M 
S-Mini 6P 50 0.1 12 0.1 XPONG8A00LCT-ND® 51 4.04 30.34 XPONG8AO0LTR-ND® 3,000 134.00/M 
High Speed Switching SS-Mini 5P 50 08 50 02 UPOKG8DOOLCT-ND® 48 3.85 28.85 UPOKG8DOOLTR-ND 8,000 123.00/M 


@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1200 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Transistors and MOSFETs Dimensions in mm 


TO-220F i TO-220D 
EIAJ:SC-67 


Transistors 
1. Base 

2. Collector 
3. Emitter 


Mosfets 
1. Emitter 1. Base 1. Gate 1. Base 

2. Collector 2. Collector 2. Drain 2. Collector 
3. Base . 3. Emitter : 3. Source . i 3. Emitter 


Type No. Type No. 
Japan Mark : Japan Mark 
vane 4c oe 
3-0.7-4 
1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter alts ay 
2. Collector . 2. Collector F 2. Collector 2. Collector 0.45 2.5 
3. Base i 3. Base 0. 3. Base == 3. Base 
NEW S Type 
NS-B1 
Transistors 
1. Emitter i 
2. Collector . . 
3. Base oi 
1. Emitter 1. Emitter i 5 pees " ih, - 1. Base 
2. Collector 7 2. Collector ‘ | 2 mie 2525 16.2 13 of 2. Collector 
. . Gate ° 3 
3. Base 3. Base L 3. Drain ts vd. is 3. Emitter 
Transistors 
VcEO Ic hee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) i Maximum | Part No. i] 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 35 1 85 340 2SA08850R-ND® 63 5.25 42.04 = = = 
AF Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SA08860Q-ND 91 6.81 51.10 = = = 
AF Power Amp TO-126 18 1 130 280 2SA09000R-ND 1.13 9.38 75.06 = = — 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 .05 130 330 2SA09140R-ND® 1.35 11.29 90.28 = _ — 
AF Power Amp TO-126 60 2 80 220 2SA1096AQ-ND 1.10 9.20 73.56 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SA07940R-ND® 95 7.10 53.28 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 2 80 160 2SA10960Q-ND 1.10 9.20 73.56 = — a 
AF Output Driver TO-126 50 2 120 220 2SA10960R-ND 1.10 9.20 73.56 = = — 
AF Amp TO-126 400 BI 30 = 2SB1011-ND@ 95 7.15 53.63 = _ = 
AF Driver TO-220F 180 1 90 330 2SA1535AR-ND 1.16 9.67 77.38 = = = 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SB09420P-ND® 1.42 11.34 85.04 — = — 
Power Amp TO-220F 80 4 120 250 2SB0942AP-ND® 1.42 11.34 85.04 = = — 
Power Switching TO-220F 80 3 = = 2SB09430P-ND 1.45 11.61 87.06 = = = 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SB09440P-ND® 2.41 19.31 150.15 = = = 
Power Switching TO-220F 80 5 90 180 2SB09450Q-ND® 2.22 17.77 133.30 = _ _ 
Power Switching TO-220F 80 v4 130 260 2SB09460P-ND® 2.49 19.92 149.39 = — = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0947AP-ND@ 3.45 27.58 214.51 = = = 
Low Voltage Switch TO-220F 20 10 130 260 2SB09480P-ND® 2.37 19.00 142.49 = = = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0948AP-ND® 2.37 19.00 142.49 _ = — 
Power Amp TO-220F 60 2 2,000 5,000 2SB09490Q-NDS@ 1.07 8.91 71.28 = _ = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 a 1,000 10,000 | 2SB0949AQ-ND@ 1.16 9.62 77.00 = = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 | 2SB09510P-NDS@ 1.49 11.88 89.10 = _— _— 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8 2,000 10,000 | 2SB0951AQ-ND®@ 1.60 12.83 96.20 _ _ _— 
Low Voltage Switch TO-220F 40 7 90 180 2SB0953AQ-ND® 1.99 15.93 119.51 = = =. 
Power Amp TO-220F 100 5 5,000 15,000 | 2SB12520Q-ND@ 1.72 13.79 103.42 = = = 
Power Amp TO-220F 60 3 400 700 2SB12990P-ND® 1.49 11.95 89.63 — — _— 
Power Amp TO-220D 60 3 120 320 2SA20570P-ND® 1.01 8.42 67.30 i = _— 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SA21400P-ND® 83 6.96 55.66 = = = 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SA21400Q-ND@ 83 6.96 55.66 = = = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SB1548AP-ND® 85 7.06 56.50 = _ — 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 | 2SB1623AP-ND® 2.41 19.31 150.15 = = _ 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SA20670PACT-NDt 1.06 8.85 70.82 2SA20670PATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 8.85 70.82 2SA20670QATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 250 2SB1417APACT-NDt 1.15 9.62 76.98 2SB1417APATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 80 2 4,000 10,000 | 2SB1418APACT-NDtS@ 1.25 10.40 83.16 2SB1418APATB-NDS@ 1,000 553.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 | 2SB1418AQACT-NDt® 1.35 11.23 89.81 2SB1418AQATB-ND®@ 1,000 597.00 
AF Output Amp TO-92L 25 1 120 240 2SA06830R-ND 53 4.27 32.03 = = — 
AF Output Amp TO-92L 50 1 120 240 2SA06840R-ND® 58 4.61 34.60 = — — 
AF Output Amp TO-92L 50 1 170 340 2SA06840S-ND® 58 4.61 34.60 = = — 
AF Output Amp TO-92L 80 5 90 155 2SA07770Q-ND@ 93 6.97 52.26 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SA07770R-ND 88 6.58 49.37 = = = 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SA08790Q-ND 93 7.73 61.86 = _ — 
AF Amp TO-92L 20 5 120 205 2SB08730Q-ND 98 7.38 55.33 = _ = 
AF Amp TO-92L 20 5 180 625 2SB08730R-ND® 98 7.38 55.33 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 120 240 2SA1534ARACT-NDt 59 4.74 35.58 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SA1534ASACT-NDt@ 59 4.74 35.58 2SA1534ASATB-ND@ 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SA1619ARACT-ND: 54 4.31 32.31 = aoa = 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 170 340 2SA1619ASACT-ND: 54 4.31 32.31 = = = 
General Amp TO-92NL 200 .07 60 150 2SB12210QACT-ND: 93 7.71 61.67 = = = 
AF Amp TO-92NL 25 3 130 450 2SB15920RACT-NDt® 80 5.97 44.79 2SB15920RATB-ND® 3,000 259.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SA07200RACT-NDt® 54 4.29 32.18 2SA07200RATB-ND® 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SA0720ARACT-NDt® 55 4.14 31.03 2SA0720ARATB-ND® 3,000 179.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SA10180RACT-NDt® 73 5.47 41.02 2SA10180RATB-ND® 3,000 237.00/M 
AF HV Amp TO-92B1 150 .05 130 220 2SA11230RACT-NDt® 64 4.78 35.85 2SA11230RATB-ND® 3,000 207.00/M 
AF Low Noise Amp TO-92B1 55 od 180 360 2SA11270RACT-NDt@ At 3.25 24.36 2SA11270RATB-ND@ 3,000 108.00/M 
General Amp TO-92B1 300 .07 60 150 2SA17670QACT-NDt# 58 4.32 32.41 2SA17670QATB-ND® 3,000 187.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SB06210RACT-NDt® 51 3.82 28.61 2SB06210RATB-ND® 3,000 165.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SB0621ARACT-NDt® 51 3.82 28.61 2SB0621ARATB-ND® 3,000 165.00/M 
General Amp TO-92B1 25 | 210 340 2SB07740RACT-NDt@ 52 417 31.26 2SB07740RATB-ND® 3,000 139.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 18 5 180 625 2SB09760RACT-NDt® 66 4.96 37.23 2SB09760RATB-ND® 3,000 215.00/M 
General Amp MT-1 50 oil 160 460 2SB1320A0ACT-ND: Al 3.19 22.45 2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
§ Darlington + Cut Tape Pricing 9 ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1201 


Panasonic transistors and MOSFETs (Cont.) 


VCEO Ic hrE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Low Freq. Amp MT-1 50 5 85 340 2SB1321A0ACT-ND: AB 3.69 27.68 2SB1321A0ATB-ND 2,000 129.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1 170 340 2SA16740SACT-ND: 64 4.81 36.09 2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 85 340 2SB1322A0ACT-ND: 59 4.40 32.98 2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 90 135 2SB13980PACT-ND: 82 6.85 54.78 2SB13980PATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 120 205 2SB13980QACT-NDt@ 82 6.85 54.78 2SB13980QATB-ND® 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2 120 340 2SB143400ACT-ND 68 5.12 38.43 2SB143400ATB-ND 2,000 227.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 2 120 240 2SB14380RACT-NDt@ 96 7.97 63.74 2SB14380RATB-ND® 2,000 424.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SB14460RACT-NDt@ 92 6.93 51.95 2SB14460RATB-ND® 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 5 80 160 2SB14880PACT-ND: 85 6.35 47.64 2SB14880PATB-ND 2,000 282.00/M 
AF High Power Drive MT-3 150 1 130 220 2SB14140RACT-NDt@ 97 8.08 64.66 2SB14140RATB-ND® 1,000 430.00 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SB14160RACT-ND: 83 6.90 55.18 2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
AF Output Amp MT-3 50 i 120 240 2SB14350RACT-NDt@ 79 6.55 52.40 2SB14350RATB-ND® 1,000 348.00 
Power Switching MT-3 50 8 2,000 5,000 2SB15040QACT-ND: 1.43 11.46 85.94 2SB15040QATB-ND 1,000 745.00 
Power Switching MT-3 50 8 4,000 10,000 | 2SB15040RACT-ND 1.43 11.46 85.94 2SB15040RATB-ND 1,000 745.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 460 2SA1309A0ACT-ND: 33 2.58 18.18 2SA1309A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SB1030ACT-NDt AT 3.92 31.36 2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 | 160 260 2SA1309AQACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 210 340 2SA1309ARACT-ND At 3.10 21.49 2SA1309ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 “Al 290 460 2SA1309ASACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SB1030ARACT-NDt@ -50 4.21 33.66 2SB1030ARATB-ND@ 5,000 107.00/M 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SB10540P-ND® 2.76 22.06 171.61 = _— _ 
Power Switching TOP-3F 80 10 90 180 2SB11540Q-ND@ 3.62 28.96 225.23 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SB11560P-ND® 5.00 39.99 311.03 = = — 
NPN Type 

AF High Power Driver TO-126 120 5 65 330 2SC1567AR-ND@ 70 5.27 39.50 = = = 
Med. Power Amp TO-126 18 1 90 280 2SC15680R-ND 91 6.81 51.10 = _— _— 
Med. Power Amp TO-126 35 1 85 340 2SC18460S-ND® 55 4.09 30.60 = = = 
Med. Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SC18470Q-ND@ 85 6.35 47.60 = _— <= 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 .05 130 330 2SC19530S-ND 1.24 10.32 82.54 — = = 
TV Video Out Amp TO-126 250 1 40 = 2SC2258-ND AD 5.77 43.30 = _— — 
AF Power Amp TO-126 60 1.5 80 220 2SC2497AQ-ND 1.23 10.26 82.05 = = — 
AF Power Amp TO-126 120 5 90 220 2SC259000Q-ND 83 6.19 46.43 = = = 
Video Amp TO-126 50 15 20 = 2SC3611-ND® 64 4.81 36.09 = _— _— 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SC15670R-ND@ -70 5.27 39.51 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5 185 330 2SC15670S-ND@ 70 5.27 39.51 = _— — 
AF Output Driver TO-126 50 1.5 80 160 2SC24970Q-ND 1.23 10.26 82.11 = _ _— 
AF Output Driver TO-126 50 1.5 120 220 2SC24970R-ND@ 1.23 10.26 82.11 = = = 
Audio Output TO-126 300 Fi 50 250 2SC3063-ND® 66 4.97 37.31 = = — 
AF Amp TO-126 50 1 8,000 20,000 | 2SD0946AR-NDS@ 82 6.83 54.65 = = = 
AF Amp TO-126 100 2 4,000 10,000 | 2SD16400Q-NDS@ 97 7.27 54.50 = = = 
AF Amp TO-126 100 2 8,000 20,000 | 2SD16400R-NDS@ 97 7.27 54.50 = _— <= 
AF Amp TO-126 60 1 = = 2SD16450R-ND§ 89 7.42 59.33 = = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _— 2SC3743-ND® 2.11 16.85 126.41 = _— _ 
Color Chroma Output TO-220F 300 A 50 250 2SC3942-ND@ 96 8.02 64.15 = — = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _— 2SC3979-ND® 2.30 18.39 137.90 = — = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _— 2SC3979A-ND® 2.37 19.00 142.49 = = _— 
HV High Speed Switch TO-220F 800 1 3 = 2SC4004-ND®@ 1.84 14.71 110.32 = = =. 
HV High Speed Switch TO-220F 400 e 8 — 2SC4559-ND® 1.46 11.64 87.33 = _— — 
Power Amp TO-220F 250 75 120 250 2SD12630P-ND® 1.46 11.64 87.33 = = = 
Power Amp TO-220F 300 75 70 150 2SD1263AQ-ND® 1.46 11.64 87.33 = _— = 
Power Amp TO-220F 60 3 120 250 2SD12660P-ND@ 1.01 8.43 67.42 = _— — 
Power Amp TO-220F 80 3 120 250 2SD1266AP-ND® 1.01 8.43 67.42 = = = 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SD12670P-ND@ 1.25 10.40 83.16 = — _— 
Power Amp TO-220F 80 4 70 250 2SD1267AP-ND 1.35 11.23 89.80 = = = 
Power Switching TO-220F 80 3 130 260 2SD12680P-ND@ 1.38 11.49 91.93 = _— _ 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SD12690P-ND® 2.30 18.39 137.90 = = = 
Power Switching TO-220F 80 § 130 260 2SD12700P-ND® 2.34 18.69 140.19 = = = 
Power Switching TO-220F 80 it 130 260 2SD12710P-ND@ 1.49 11.88 89.10 = _— — 
Power Switching TO-220F 100 7 45 260 2SD1271AP-ND®@ 1.60 12.83 96.20 = = = 
Power Amp TO-220F 150 1 800 2,000 2SD12720P-ND@ 2.30 18.39 137.90 = _— = 
Power Amp TO-220F 60 2 4,000 10,000 | 2SD12750P-NDS@ 1.00 8.32 66.53 = = = 
Power Amp TO-220F 80 2 1,000 10,000 | 2SD1275AP-NDS®@ 1.08 8.98 71.90 = = = 
Power Amp TO-220F 80 4 1,000 10,000 | 2SD1276AP-NDS@ 1.28 10.64 85.12 = _— = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 | 2SD12770P-NDS@ 1.34 10.75 80.61 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8 2,000 10,000 | 2SD1277AP-NDS@ 1.45 11.61 87.06 = _ _— 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 90 180 2SD1445AQ-ND® 1.69 13.48 101.12 = = = 
High DC Current Gain TO-220F 60 6 300 2,000 2SD14740P-ND® 1.44 11.55 86.60 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5 20 200 2SD14990P-ND 1.46 12.19 97.50 = _— —= 
Power Amp TO-220F 400 7 200 = 2SD1535-NDS@ 2.41 19.31 150.15 = = = 
Power Switching TO-220F 100 5 5,000 15,000 | 2SD16330P-NDS@ 1.88 15.02 112.62 = _— — 
Med. Speed Power Switch TO-220F 120 8 1,000 20,000 | 2SD1773-ND§@ 2.11 16.85 126.41 = = = 
Power Switching TO-220F 60 4 70 250 2SD20000P-ND® 89 7.42 59.33 = = = 
High Speed Switch TO-220D 400 3 10 _— 2SC4953-ND® 1.28 10.26 76.98 = = _— 
Power Amp TO-220D 60 3 = = 2SC57390P-ND® 92 7.65 61.20 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3 500 1,500 2SC59540Q-ND® 1.03 8.62 68.95 = _— — 
Power Amp TO-220D 180 15: 60 240 2SC59930P-ND® 83 6.96 55.66 = = = 
Power Amp TO-220D 180 15 60 240 2SC59930Q-ND® 83 6.96 55.66 = a = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SD2374AP-ND® eA 6.42 51.30 = _— — 
High Gain TO-220D 60 3 500 1,500 2SD23750P-ND® 97 8.06 64.49 = — = 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 | 2SD2420AP-NDS@ 2.30 18.39 137.90 = _— —= 
High Gain TO-220D 60 5 500 2,000 2SD2528-ND 1.28 10.26 76.98 = — = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SC57880PACT-NDt® 97 8.12 64.92 2SC57880PATB-ND® 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SC57880QACT-NDt 97 8.12 64.92 2SC57880QATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 2,500 2SD2137APACT-NDt 1.08 8.98 71.86 2SD2137APATB-ND 1,000 478.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 | 2SD2138AQACT-NDt 1.35 11.23 89.81 2SD2138AQATB-ND 1,000 597.00 
Power Amp MT-4 80 2 2,000 5,000 2SD2138APACT-ND{S® 1.25 10.40 83.16 2SD2138APATB-ND§® 1,000 553.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3 500 2,500 2SD21390PACT-NDt 1.15 9.62 76.99 2SD21390PATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 60 4 4,000 10,000 | 2SD22420PACT-NDtS@ 1.76 14.10 105.72 2SD22420PATB-ND§® 1,000 916.00 
AF Amp TO-92L 25 3 120 240 2SC13830R-ND@ 57 4.55 34.13 = = = 
AF Amp TO-92L 25 1 170 340 2SC13830S-ND 57 4.55 34.13 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1 85 170 2SC13840Q-ND® 57 4.55 34.15 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1 120 120 2SC13840R-ND® 57 4.55 34.15 = _ _ 
AF Amp TO-92L 50 1 170 340 2SC13840S-ND@ 57 4.55 34.15 = — _— 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SC15090R-ND Al 5.34 40.07 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 185 330 2SC15090S-ND a 5.34 40.07 = _— —_— 
AF Output Amp TO-92L 20 1 130 220 2SC15180R-ND 98 7.35 55.12 = = =. 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SC15730Q-ND 62 4.63 34.71 = _— — 
General Amp TO-92L 200 .07 100 220 2SC15730R-ND 62 4.63 34.71 = _— — 
General Amp TO-92L 300 .07 60 150 2SC1573AQ-ND 52 3.92 29.37 = = = 

§ Darlington + Cut Tape Pricing RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont) 


VcEO Ic hFE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp TO-92L 300 .07 100 220 2SC1573AR-ND@ 52 3.92 29.37 = = = 
General Amp TO-92L 400 .07 60 150 2SC1573BQ-ND 52 3.92 29.37 = = = 
General Amp TO-92L 400 .07 100 220 2SC1573BR-ND 52 3.92 29.37 = _— — 
AF HV Amp TO-92L 150 .05 130 220 2SC26320R-ND 66 4.96 37.18 a _— — 
Video Amp TO-92L 50 15 20 = 2SC3526H-ND® 1.53 12.26 91.93 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5 230 380 2SD09660Q-ND@ 1.00 7.53 56.47 = = = 
AF Amp TO-92L 120 5 130 220 2SD12110R-ND 76 5.69 42.64 => = —= 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 130 220 2SC39390RACT-NDt@ 57 4.30 32.25 2SC39390RATB-ND® 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 185 330 2SC39390SACT-ND: 57 4.30 32.25 2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 120 240 2SC39400RACT-ND: 54 4.34 32.57 2SC39400RATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 170 340 2SC39400SACT-NDt@ 59 4.69 35.15 2SC39400SATB-ND® 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 85 170 2SC3940AQACT-NDt 59 4.69 35.18 2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 i 120 240 2SC3940ARACT-NDt 59 4.69 35.18 2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SC3940ASACT-ND 59 4.69 35.18 2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 07 60 150 2SC39410QACT-ND: 49 3.65 27.38 2SC39410QATB-ND 3,000 158.00/M 
General Amp TO-92NL 300 .07 100 220 2SC39410RACT-ND: 49 3.65 27.38 2SC39410RATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SC4208ARACT-ND: 54 4.35 32.59 2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SC13180RACT-NDt@ A8 3.86 28.96 2SC13180RATB-ND® 3,000 128.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SC1318ARACT-NDt® 50 3.77 28.27 2SC1318ARATB-ND® 3,000 163.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SC14730RACT-NDt@ 71 5.33 39.99 2SC14730RATB-ND® 3,000 231.00/M 
AF HV Amp. TO-92B1 150 .05 130 220 2SC26310RACT-NDt@ 49 3.92 29.42 2SC26310RATB-ND® 3,000 130.00/M 
AF Amp TO-92B1 50 af 600 1,200 2SC29250SACT-NDt® 63 4.69 35.16 2SC29250SATB-ND® 3,000 203.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SD05920RACT-NDt@ 50 3.77 28.27 2SD05920RATB-ND® 3,000 163.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SD0592ARACT-NDt® 50 3.77 28.27 2SD0592ARATB-ND@ 3,000 163.00/M 
AF Power Amp TO-92B1 20 5 340 600 2SD09650RACT-NDt@ 59 4.72 35.39 2SD09650RATB-ND® 3,000 157.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 20 5 200 350 2SD13020RACT-NDt® 46 3.68 27.58 2SD13020RATB-ND® 3,000 122.00/M 
AF Power Amp TO-92B1 10 5 195 = 2SD250400ACT-NDt® 49 3.68 27.58 2SD250400ATB-ND® 3,000 159.00/M 
General Amp MT-1 50 A 160 460 2SD1991A0ACT-ND: 36 2.80 19.69 2SD1991A0ATB-ND 2,000 85.00/M 
General Amp MT-1 50 5 210 340 2SD1991ARACT-ND: 36 2.80 19.69 2SD1991ARATB-ND 2,000 85.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 200 350 2SD19960RACT-ND: 58 4.62 34.66 2SD19960RATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 300 500 2SD19960SACT-ND: 58 4.62 34.66 2SD19960SATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 400 800 2SD19960TACT-NDt 58 4.62 34.66 2SD19960TATB-ND 2,000 162.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1 120 240 2SC43910RACT-NDt@ 50 3.73 27.99 2SC43910RATB-ND® 2,000 165.00/M 
General Amp MT-2 300 .07 100 220 2SC54190RACT-NDt@ 68 5.10 38.27 2SC54190RATB-ND® 2,000 226.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 120 240 2SD1994ARACT-NDt® 56 4.49 33.64 2SD1994ARATB-ND@ 2,000 157.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 170 340 2SD1994ASACT-NDTt@ 56 4.49 33.64 2SD1994ASATB-ND® 2,000 157.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 ia 8,000 20,000 | 2SD20670RACT-NDt® 80 6.70 53.63 2SD20670RATB-ND® 2,000 357.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 i 120 340 2SD217700ACT-NDt 93 7.00 52.54 2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2 120 340 2SD2177A0ACT-ND: 93 7.00 52.54 2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 A 170 340 2SD21770SACT-ND: 89 6.70 50.28 2SD21770SATB-ND 2,000 297.00/M 
AF Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SD21790RACT-NDt@ 87 7.24 57.92 2SD21790RATB-ND® 2,000 385.00/M 
AF Output Amp MT-2 150 1 120 240 2SD21840RACT-NDt@ 81 6.74 53.93 2SD21840RATB-ND® 2,000 359.00/M 
AF Amp MT-2 120 5 130 220 2SD22250RACT-NDt@ 68 5.10 38.27 2SD22250RATB-ND® 2,000 226.00/M 
AF Power Amp MT-2 20 § 340 600 2SD22490RACT-NDt 62 4.62 34.63 2SD22490RATB-ND® 2,000 205.00/M 
AF Amp. MT-2 50 1 8,000 20,000 | 2SD22580RACT-NDt® 56 4.23 31.72 2SD22580RATB-ND® 2,000 187.00/M 
AF Output Amp MT-2 20 7 1,000 2,500 2SD225900ACT-NDt® 51 3.82 28.61 2SD225900ATB-ND® 2,000 169.00/M 
AF Amp MT-2 10 1 200 800 2SD235800ACT-NDTt® 80 5.98 44.82 2SD235800ATB-ND® 2,000 265.00/M 
AF Amp MT-2 50 5 8,000 20,000 | 2SD25980RACT-ND: 56 4.51 33.86 2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1 120 240 2SD21330RACT-ND: 72 5.39 40.40 2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1 170 340 2SD21330SACT-ND: 72 5.39 40.40 2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1 130 220 2SD21340RACT-ND: 82 6.82 54.56 2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3 70 150 2SD21360QACT-ND: 99 7.39 55.44 2SD21360QATB-ND 1,000 328.00 
Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SD21360RACT-NDt@ 74 6.16 49.28 2SD21360RATB-ND® 1,000 328.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 120 240 2SD21780RACT-ND: 83 6.24 46.78 2SD21780RATB-ND 1,000 277.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 170 340 2SD21780SACT-ND: 83 6.24 46.78 2SD21780SATB-ND 1,000 277.00 
AF Amp MT-3 80 1 8,000 20,000 | 2SD22200RACT-NDt® 77 6.41 51.32 2SD22200RATB-ND® 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2 8,000 20,000 | 2SD24790RACT-ND: 96 8.02 64.15 2SD24790RATB-ND 1,000 427.00 
Power Amp MT-3 60 3 800 1,500 2SD25730QACT-NDt@ 92 7.70 61.59 2SD25730QATB-ND® 1,000 410.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 460 2SC3311A0ACT-ND: 33 2.58 18.18 2SC3311A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SD1423ACT-NDt A8 3.98 31.81 2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 800 2SD145000ACT-NDt 42 3.37 25.25 2SD145000ATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 260 2SC3311AQACT-NDt At 3.10 21.49 2SC3311AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 al 210 340 2SC3311ARACT-NDTt At 3.10 21.49 2SC3311ARATB-ND® 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 zl 290 460 2SC3311ASACT-NDTt@ At 3.10 21.49 2SC3311ASATB-ND® 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 350 2SD14500RACT-ND: 50 4.21 33.66 2SD14500RATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 300 500 2SD14500SACT-ND: 50 4.21 33.66 2SD14500SATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 400 800 2SD14500TACT-NDt 50 4.21 33.66 2SD14500TATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SD1423ARACT-NDt@ 50 4.21 33.66 2SD1423ARATB-ND®@ 5,000 107.00/M 
AF Amp NS-B1 55 ot 180 360 2SC33120RACT-NDt@ 43 3.60 28.80 2SC33120RATB-ND® 5,000 108.00/M 
AF Power Amp NS-B1 20 5 340 600 2SD23210RACT-NDt@ 59 4.72 35.39 2SD23210RATB-ND® 5,000 150.00/M 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC3506-ND@ 4.48 35.85 278.86 = = — 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 5 6 _ 2SC3507-ND® 4.65 37.23 289.58 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 vA 8 cot 2SC3974-ND® 4.65 37.23 289.58 = _— — 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 10 8 = 2SC3975-ND® 5.52 44.13 343.21 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC4420-ND@ 2.52 20.13 156.59 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 1 3 — 2SC4960-ND® 2.41 19.31 150.15 = _— — 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SD14850P-ND@ 2.59 20.68 160.88 = _— — 
Power Switching TOP-3F 80 10 130 260 2SD17050P-ND® 3.96 31.72 246.68 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SD17070P-ND@ 5.17 41.37 321.76 = = _ 
High Power Amp TOP-3F 120 6 80 160 2SD20640S-ND@ 3.69 29.51 229.52 = = —_— 
§ Darlington + Cut Tape Pricing # ROHS Compliant 
Power MOSFETs 
Vpss Vass ID RDS (on) Digi-Key Pricing 
Package (Vv) (Vv) (A) Type (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 
450 30 5 1.0 2SK3043-ND® 1.83 14.63 109.70 493.65 950.73 
450 30 L 56 2SK3044-ND 2.47 19.73 147.97 665.86 1282.40 
500 30 2.5 3.2 2SK3045-ND 1.54 12.32 92.38 415.71 800.62 
TO-220D 500 30 7 0.7 2SK3046-ND 2.41 19.25 144.34 649.53 1250.95 
800 30 2 4.8 2SK3047-ND® 1.86 14.88 111.62 502.31 967.41 
600 30 3 1.7 2SK3048-ND® 1.80 14.37 107.78 484.99 934.05 
200 30 22 048 2SK3892-ND® 4.48 35.85 278.86 1294.70 2539.60 
TOP-3F 600 30 15 33 2SK3318-ND® 7.35 58.84 496.43 2335.05 4596.56 
P-Channel Type — RoHS Compliant 
NS-B1 65+ = 02 300 2SJ01640RACT-NDt 45 3.62 27.12 75.03 126.56 
65+ = 02 300 2SJ01640RATB-ND§ 575.00/5,000 


+VGDS +CutTape § Tape and Box RoHS Compliant 
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(to91) 1203 


Panasonic surface Mount MOSFETs 


Mini Power Type Package Mini Type Package (3-pin) Mini Type Package (5-pin) t S-Mini Type Package (3-pin) 
45 


1. Gate 41.6 A A [ets ll B 5 A 
2. Drain T 1. Gate ; : 1. Drain(FET1) pada 1. Cathode 1. Gate 


3.Source 26 .0 | 2. Source - : 2. Drain (FET2). 7—CL 2.Drain SC go | 2- Source 


3. Drain E 3.Gate (FET2) 194 | 4 g0| 3.Gate sq 3. Drain 
B : we 4. Source | 095 4. Source d B 
1.Source 1] 5. Gate(FET1) oo At 5.Anode “CC i 1. Source 
2. Drain hrs 2. Drain 
3. Gate 0.65 3. Gate 


S-Mini Type Package (6-pin) SS-Mini Type Package (3-Pin) e Package (5-pin) 


1. Source Bs A i 
2. Gate 1.3: \—S4at 4 1. Gate am 
3. Drain [-1.25—| le42s 2. Source : F Bf @)1 


Coe a ; 
4. Source 0.65 7 3. Drain 1 2 


5. Gate 0 SE] tl B 
6. Source 0.2 1. Source | a0 

‘ 2. Drain 1.60 
3. Gate 


SS-Mini Type Package (6-Pin) SSS-Mini Type Package (3-Pin) WMini8 


UP0487800 / UP0487C00 UP0497900 i na 
. Drain 


2. Source 
3. Gate 


IM 6(D1) (st)1c4 1 6 (D1) 


1. Gate 
(11 4(S2) (02)3 Co 111 4(S2) | 2 Source 


3. Drain 


Fact 
yo tn 5(@2) (G1)2c0 tn 5 (G2) | B 


WSSMinié6 


Pin vps ID RDS (on) PD Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package Layout (V) (mA) (0) (mW) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
Mini Power _ 80t 500 2 1,000 2SK060100LCT-ND® 1.19 9.94 79.52 2SK060100LTR-ND@ 1,000 529.00 
Mini Power _ 30t 1,000 48 1,000 28K221100LCT-ND® 60 4.49 33.71 2SK221100LTR-ND@ 1,000 199.00 
Mini 3P A 50t 500 27 150 2SK122800LCT-ND® 51 4.29 34.29 2SK122800LTR-ND@ 3,000 137.00/M 
Mini 3P B 30 20 _— 150 2SK01980RLCT-ND® 81 6.07 45.51 2SK01980RLTR-ND® 3,000 263.00/M 
Mini 3P B 65 20 300 150 2SK11030QLCT-ND® AQ 3.92 29.42 2SK11030QLTR-ND® 3,000 130.00/M 
Mini 3P B 40 10 _— 200 2SK275100LCT-ND® AB 3.75 30.03 2SK275100LTR-ND@ 3,000 120.00/M 
Mini 5P A 50 100 50 Max. 300 XN0187200LCT-ND® 97 7.31 54.81 XN0187200LTR-ND® 3,000 317.00/M 
S-Mini 3P A 50t 100 50 Max. 150 2SK066400LCT-ND® 63 4.73 35.51 2SK066400LTR-ND@ 3,000 205.00/M 
S-Mini 3P A 50t 100 50 Max. 150 2SK0664G0OLCT-ND@ NEW! 63 4.73 35.51 2SK0664GOLTR-ND@® NEW! 3,000 205.17/M 
S-Mini 3P A 20 100 50 Max. 150 2SKO66500LCT-ND® 61 4.55 34.13 2SKO66500LTR-ND@ 3,000 197.00/M 
S-Mini 3P A 50 50 27 150 2SK137400LCT-ND® 23 5.47 41.02 2SK137400LTR-ND@ 3,000 237.00/M 
S-Mini 3P A 30t 1,000 30 150 2SK306400LCT-ND 46 3.84 30.69 2SK306400LTR-ND 3,000 123.00/M 
S-Mini 3P A 30t 100 30 150 2SK3064G0LCT-ND@ NEW! 43 3.55 28.42 2SK3064G0LTR-ND@ NEW! 3,000 113.67/M 
S-Mini 3P A 50 1,000 8/6 150 2SK353900LCT-ND® 43 3.42 25.67 2SK353900LTR-ND® 3,000 114.00/M 
S-Mini 3P A 50 100 8/6 150 2SK3539G0LCT-ND@ NEW! A8 3.96 31.70 2SK3539G0LTR-ND@ NEW! 3,000 126.79/M 
S-Mini 3P A 20 4,500 02 500 MTM232230LCT-ND® 81 6.07 45.51 MTM232230LTR-ND® 3,000 263.00/M 
S-Mini 3P B 30 20 _ 150 2SK06620RLCT-ND® 1.02 8.50 68.03 2SK06620RLTR-ND® 3,000 442.00/M 
S-Mini 3P B 55 30 _— 150 2SK06630RLCT-ND® AQ 3.92 29.42 2SK06630RLTR-ND® 3,000 130.00/M 
S-Mini 5P = 50t 100 8/6 150 XP0187800LCT-ND® 63 471 35.35 XP0187800LTR-ND® 3,000 204.00/M 
S-Mini 6P = 50 1,000 8/6 150 XP0487800LCT-ND 68 5.09 38.18 XP0487800LTR-ND 3,000 221.00/M 
SS-Mini 3P A 50 100 8/6 125 2SK3546G0LCT-ND@ NEW! 43 3.44 25.82 2SK3546G0LTR-ND® NEW! 3,000 114.48/M 
SS-Mini 3P A 50 100 8/6 125 2SK3546J0LCT-ND® 43 3.44 25.82 2SK3546J0LTR-ND® 3,000 114.00/M 
SS-Mini 3P B 55 30 _ 125 2SK2593JQLCT-ND@ 54 4.29 32.18 2SK2593JQLTR-ND® 3,000 143.00/M 
SS-Mini 5P — 30 100 7/5 125 UP0187BOOLCT-ND® 62 4.68 35.08 UP0187BO0LTR-ND® 8,000 199.00/M 
SS-Mini 6P = 50t 100 8/6 125 UP0487800LCT-ND@ al 5.33 39.96 UP0487800LTR-ND® 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P _ 50t 100 8/6 125 UP0497900LCT-ND® wal 5.33 39.96 UP0497900LTR-ND® 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P _— 20 100 6 125 UP0487COOLCT-ND® 57 4.27 32.06 UP0487COOLTR-ND® 8,000 182.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* al _ 100 2SK33720RLCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720RLTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* 135 _ 100 2SK33720SLCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720SLTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* -180 = 100 2SK33720TLCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720TLTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* .290 _ 100 2SK33720ULCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720ULTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* 2 — 100 2SK34260TLCT-ND® 52 3.91 29.30 2SK34260TLTR-ND@ 10,000 163.00/M 
SSS-Mini 3P A 50 100 8/6 100 2SK354700LCT-ND® 48 3.83 28.69 2SK354700LTR-ND@ 10,000 120.00/M 
SSS-Mini 3P A 50 100 8/6 100 2SK3547G0LCT-ND@ NEW! 48 3.83 28.69 2SK3547G0LTR-ND@ NEW! 10,000 119.54/M 
WMini8 A 20t 7,000 015 1,000 MTMC8E280LBFCT-ND@ 1.02 8.54 68.31 MTMC8E280LBFTR-ND® 3,000 443.99/M 
WMini8 B 20 7,000 015 1,000 MTMC8E2A0LBFCT-ND® 1.02 8.54 68.31 MTMC8E2A0LBFTR-ND® 3,000 443.99/M 
WSSMini6 B 20t 2,200 08 540 MTM862270LBFCT-ND® 82 6.15 46.11 MTM862270LBFTR-ND@ 10,000 256.15/M 
WSSMini6 Cc 20 2,200 08 540 MTM867270LBFCT-ND® 87 6.56 49.18 MTM867270LBFTR-ND® 10,000 273.23/M 
S08 B 30t 18,000 .0065 1000 MTMF82310BBFCT-ND® 2.05 16.39 122.95 MTMF82310BBFTR-ND@ 3,000 1049.18/M 
U-G2 = 60t 5,000 09 10,000 2SK302200LCT-ND® 1.26 10.11 75.84 2SK302200LTR-ND® 3,000 647.00/M 
U-G2 _ 60t 30,000 025 25,000 2SK302500LCT-ND® 2.76 22.06 171.61 2SK302500LTR-ND® 3,000 1544.00/M 
U-G2 _ 100+ 8,000 15 15,000 2SK303000LCT-ND® 1.46 11.64 87.33 2SK303000LTR-ND® 3,000 745.00/M 
U-G2 _ 100+ 15,000 09 20,000 2SK303100LCT-ND® 1.76 14.10 105.72 2SK303100LTR-ND® 3,000 902.00/M 
U-G2 _ 100+ 15,000 07 20,000 2SK326800LCT-ND® 2.31 18.48 143.72 2SK326800LTR-ND@ 3,000 1293.00/M 
U-G2 _ 200t 2,500 1.2 10,000 2SK327700LCT-ND® 1.26 10.11 75.84 2SK327700LTR-ND@ 3,000 647.00/M 
Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type — RoHS Compliant 
Mini 3P B 65 10 300 150 2S8J01630RLCT-ND 66 4.96 37.23 28J01630RLTR-ND 3,000 215.00/M 
+tVDSS *VDSO RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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moa sar ® 
Panasonic Surface Mount MOSFETs (cont) Digi@Reel* 
Pin Vbs ID RDS (on) | PD Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package Layout (V) (mA) (0) (mW) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini 5P B 12+ 1,200 35 600 —_| XNONE9200LCT-ND 7 5.78 43.32 XNONE9200LTR-ND 3,000 250.00/M 
S-Mini 3P A 65 20 — 150 | 2SJ036400LCT-ND 70 5.27 39.53 28J036400LTR-ND 3,000 228.00/M 
S-Mini 3P A 30t 100 50 150 | 2SJ053600LCT-ND 48 3.98 31.87 28J053600LTR-ND 3,000 127.00/M 
$-Mini 3P A 12+ 4,000 03 500 | MTM231100LCT-ND 1.15 9.58 76.61 MTM231100LTR-ND 3,000 498.00/M 
$-Mini 3P A 20t 3,000 04 500 __| MTM231230LCT-ND 78 5.88 44.13 MTM231230LTR-ND 3,000 255.00/M 
$8S-Mini 3P B 30t 100 13 100 | 28J067400LCT-ND 4B 3.60 28.80 28J067400LTR-ND 10,000 101.00/M 
Wminis c 12+ 4,800 032 1,000 | MTM684100LBFCT-ND 1.02 8.54 68.31 MTM684100LBFTR-ND 3,000 443.99/M 
WSMinié = 12+ 4,000 03 700 | MTM761100LBFCT-ND 82 6.15 46.11 MTM761100LBFTR-ND 3,000 266.40/M 
WSMinié = 20t 3,000 .036 700 | MTM761230LBFCT-ND 82 6.15 46.11 MTM761230LBFTR-ND 3,000 266.40/M 
WSSMinié A 20+ 2,000 08 540___| MTM861270LBFCT-ND. 82 6.15, 46.11 MTM861270LBFTR-ND 10,000 256.15/M 
$08 A 40+ 7,000 019 2000 | MTM981400BBFCT-ND 2.05 16.39 122.95 MTM981400BBFTR-ND 3,000 1049.18/M 
U-G2 = 200+ 2,000 15 10,000 | 28J058200LCT-ND 1.49 11.95 89.63 28J058200LTR-ND 3,000 765.00/M 
+tVDSS *VDSO RoHS Compliant 
PNP/NPN Transistors 
NS-B1 Type a a Mini Type = bas Digi@Reel° 
ia sot | Et ee Surface Mount with built-in resistors for ato 7 Dim: inmm 
—t Tm. enn preset gains 7H 1.45 
| + 76 |13 A 4] 
Through-hole with built-in resistors for ut 15.6 iat VCEO = 50V/-50V PT = 200mW 2.9] 0.95 si 1. Base 
preset gains f IC = 100mA/-100mMA = JEDEC: TO-236 [Ge 04 2 Emitter 
|| 23 ; EIAJ: SC-59A i 3. Collector 
VCEO = 50V/-50V V0 Tess s ele Res. Value | hFE Min. Cut Tape 
PT = 300mW aer bslth— 3. Baise RB | Ree |Vce= 10V| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Ko KO. | IC=5mA | Part No. fl 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing 
Res. Value | Minimum Cut Tape Tape & Box PNP 
Re | RBE hFE IC | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
KO | KO |Vce=10V| (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 10 10 35 UNR211100LCT-ND@® 37 2.79 19.36 | UNR211100LTR-ND® | 3,000 | 74.00/M 
SNP 22 | 22 60 |UNR211200LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR211200LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
47 | 47 80 |UNR211300LCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR211300LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
10) 10 | 35 | 100) UNR411100ACT-ND = 42, 3.50 28.04 | UNR4T1100ATB-ND = 105.00/M jo | 47 | 80 |UNR211400LCT-ND@ 37 279 19.36 | UNR211400LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
10 | 47 | 80 | 100|UNR411400ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411400ATB-ND —105.00/M to | « | 160 |UNR2t1500LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR211S00LTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M 
47) — | 210 | 100 Oc 8-12 3.50 20.04 ees $= 105.00/M 47 | « | 160 |UNR211600LCT-ND® 37 2.79 19.36 | UNR211600LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
051] 5.1 | 20 | 100] UNR411800ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411800ATB-ND —105.00/M 2 | . | 160 |UNR21700LCT-ND 372.79 19.36 |UNR2t1700LTR-ND | 3.000 | 74.00/M 
1 {10 | 30 | 100 | UNR411900ACT-ND 423.50 28.04 | UNR4T1900ATB-ND _105.00/M ost | 54 20 |UNR211800LCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR211800LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 | 22 | 60 | 100|UNR411EQOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411E00ATB-ND 105.00/M 1 | 10 30 |UNR211900LCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR211900LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
22 10 | 30 | 100|UNR411HOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR411HOOATB-ND —105.00/M 47 | oo | 160 |UNR211000LCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR211000LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
22 | 22} 40 | 500|UNR412100ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR412100ATB-ND —132.00/M 47 | 10 30 |UNR211D00LCT-ND 37 2.79 19.36 |UNR211D00LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 | 47 | 50 | 500 |UNR412200ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR412200ATB-ND —132.00/M 47 | 22 60 |UNR211EOOLCT-ND 37 2.79 19.36 |UNR211E00LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
10 | 10 60 500 | UNR412300ACT-ND 52 4414 31.03 | UNR412300ATB-ND 132.00/M 47 10 30 UNR211FOOLCT-ND® 37 2.79 19.36 | UNR211FOOLTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M 
NPN 22 | 10 30 |UNR211HOOLCT-ND 37 2.79 19.36 |UNR211HOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 | 47 | 20 |UNR211LOOLCT-ND@ 37 2.79 19.36 | UNR211LOOLTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M 
47 | — | 210 | 100 |UNR42100RACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR42100RATB-ND —105.00/M re | as a0 WONG a7 2.79 1s NONGERAMMOIeN 000 | 7.0m 
10) 10 | 35) 100 eo §=6<42 350 2804 Can = 105.00/M 47 | 47 80 |UNR21iNOOLCT-ND 37 279 19.36 |UNR211NOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
22) ee) 0 | 100 ec eeaamom <2 «(3.50 26.04 EN oomaog = 105.00/M 22 | 22 6 |UNR211VOOLCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR211VOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
10.) 47 | 80 | 100 | UNR421400ACT-ND 423.50 28.04 | UNR421400ATB-ND = 105.00/M 027| 5 | 20¢ |UNR212X00LCT-ND 56 4.51 33.86 | UNR212X00LTR-ND | 3,000 |150.00/M 
47 | — | 210 | 100 | UNR42160RACT-ND 423.50 28.04 | UNR42160RATB-ND _ 105.00/M 22 | 22 40 |UNR212100LCT-ND 59 4.68 35.12 | UNR212100LTR-ND | 3,000 |156.00/M 
22 | — | 210 | 100) UNR42170RACT-ND = 42, 3.50 28.04 | UNR42170RATB-ND = 105.00/M 47 | 47 50 |UNR212200LCT-ND@  .59 4.68 35.12 | UNR212200LTR-ND@ | 3,000 |156.00/M 
1 | 10 | 30 | 100 |UNR421900ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421900ATB-ND —105.00/M 10 | 10 60 |UNR212300LCT-ND 59 4.68 35.12 | UNR212300LTR-ND | 3,000 |156.00/M 
47 | 10 | 30 | 100} UNR421D00ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421D00ATB-ND —105.00/M 22 | 10 60 |UNR212400LCT-ND 59 4.68 35.12 | UNR212400LTR-ND | 3,000 |156.00/M 
47 | 10 | 30 | 100|UNR421FOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421FOOATB-ND —105.00/M NPN 
10] 4.7 | 20 | 100 |UNR421KOOACT-ND 423.50 28.04 | UNR421KOOATB-ND —_ 105.00/M io | 10 35  |UNR221100LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR221100LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
47| 47} 20 | 100|UNR421LOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421LOOATB-ND —105.00/M 22 | 22 60 |UNR221200LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR221200LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
22 | 22} 40 | 500 |UNR422100ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR422100ATB-ND —132.00/M 47 | 47 80 | UNR221300LCT-ND 37. «2.79 19.36 | UNR221300LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 | 4.7 | 50 | 500 |UNR422200ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR422200ATB-ND —132.00/M 10 | 47 80 | UNR221400LCT-ND® 37 2.79 19.36 | UNR221400LTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M 
10 | co | 160 |UNR221500LCT-ND® .37 279 19.36 |UNR221500LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
47 | oo | 160 |UNR221600LCT-ND@ 37 279 19.36 | UNR221600LTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M 
NEWS Type 20 i Dim. in mm 22 | 160 |UNR221700LCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR221700LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
Aer }3,0 051 | 54 20 |UNR221800LCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR221800LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
_IIEo7 2 Ples 1 | 10 30 |UNR221900LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR221900LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
186 47 | oo | 160 |UNR221000LCT-ND@ 37 279 19.36 | UNR221000LTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M 
VCEO = 50V/-50V 1 Wii . ee 47 | 10 30 |UNR221D00LCT-ND 37 2.79 + 19.36 | UNR221DOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
PT = 300mW —|-0.45 l-0.45 3. Base 47 | 22 60 |UNR221E00LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR221EOOLTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
47 | 10 30 |UNR221FOOLCT-ND 37 2.79 19.36 | UNR221FOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
Besa Gea Den Fat aUETTE ; Tape & Box to | 47 | 20 |UNR22tKOOLCT-ND® 37 2.79 19.36 | UNR221KOOLTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
Re | Ree |Vce=10V| IC | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
ko | Ka | toe 5ma | (ma) | Patt No. a en am (esi 5,000 47 | 47 | 20 |UNR221LOOLCT-ND 37. «2.79 19.36 | UNR221LOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
PNP 22 | 47 80 |UNR22iMOOLCT-ND® .37 279 19.36 |UNR221MOOLTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
2 |) 60) 100 WONEERDOUMGRION =~ 4s a7 s020 WUWSRIDOUMESION t1400m 47 | 47 80 |UNR22iNOOLCT-ND 37 279 19.36 |UNR221NOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 | 47 | 80 | 100] UNR411300ACT-ND 453.79 30.28 | UNR411300ATB-ND —114.00/M 22 | 47 | 80 | UNR221TOOLCT-ND =» 362.69 18.65 | UNR221TOOLTR-ND | 3,000 ) 72.00/M 
47 | 10 | 30 | 100) UNR411FOOACT-ND 453.79 30.28 | UNR411FOOATB-ND = —114.00/M 22 | 22 6 | UNR221VOOLCT-ND = 372.79 19.36 | UNR221VOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 | 47 20 | 400) UNR411LOOACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR411LOOATB-ND 114.00/M 22 | 22 | 40 |UNR222100LCT-ND 54 4.33 32.45 |UNR222100LTR-ND | 3,000 |144.00/M 
22 | 10 | 60 | 500 |UNR412400ACT-ND 564.47 33.51 | UNR412400ATB-ND —142.00/M 47 | 47 | 50 |UNR222200LCT-ND 544.33 32.45 | UNR222200LTR-ND | 3,000 |144.00/M 
NPN jo | 10 60 |UNR222300LCT-ND® 44 3.49 26.15 | UNR222300LTR-ND@| 3,000 |116.00/M 
47 | 47] 80 | 100 )UNR421300ACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR421300ATB-ND  114.00M 22 | 10 60 |UNR222400LCT-ND® 54 4.33 32.45 | UNR222400LTR-ND@| 3,000 |144.00/M 
0.51 | 5.1 20 | 100 | UNR421800ACT-ND 45. «3.79 30.28 | UNR421800ATB-ND —114.00/M 47 | © 100 | UNR222600LCT-ND A4 3.49 26.15 | UNR222600LTR-ND | 3,000 |116.00/M 
10 | 10 | 60$ | 500] UNR422300ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR422300ATB-ND —142.00/M 1 | 47 | 800 |UNR723100LCT-ND¢ 66 4.94 37.05 | UNR723100LTR-ND+ | 1,000 | 219.00 
22 10 | 60 | 500 |UNR422400ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR422400ATB-ND —142.00/M } Mini Power Type: VCEO=20V IC=700mA PT = 1000mW 
IC = 100mA $1C =500mA @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic PNP/NPN Transistors (cont) 


S-Mini Type i id ® + 2.1») Dim. in mm Res. Value_| hFE min Cut Tape Tape & Reel 
yp Digi Reel 1.2541 Re | Ree |Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
a ee : ‘ eu = is lb 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains iF + Ka KOS [HIG i5mAy partiNa fl HOMIES O04 (Eerie fO;o0n 
Sy at fase 22 | 22 | 60$ | UNR311200LCT-ND@ AY 3.33 22.85 | UNR311200LTR-ND® — 95.00/M 
VCEO = 50V/-50V PT = 150mW - 0.65 A Beier 47 | 47 | 80$ | UNR311300LCT-ND ‘39 3.28 26.21 | UNR311300LTR-ND 92.00/M 
: Hz ; ; 22 | 47 | 80 | UNR31AMOOLCT-ND@ ‘37 2.89 20.38 | UNR31AMOOLTR-ND® © 72.00/M 
P| . i t 
He = tomer Loom a TES Soe ee ec leer 47 | 47 | 80 | UNR31ANOOLCT-ND@ 372.89 20.38 |UNR31ANOOLTR-ND@ —_72.00/M 
Res. Value _| hFE min Cut Tape Tape & Reel NPN 
Re | RBE | Vce= 10V| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 47 | « | 160  ]UNR32AQ00LCT-ND@ At 3.24 22.82 ]UNR2A000LTR-ND@  80.00/M 
ko | ko | Ic=5ma| Part No. 110 100 | Part No. 3,000 47 | e | 160 |UNR32A0GOLCT-ND@& 37 289 20.38 | UNR32A0GOLTR-ND@a = 71.79/M 
PNP to | 10 | 35 | UNR32A100LCT-ND ‘At 3.24 22.82 | UNR32A100LTR-ND 80.00/M 
47 | 47 | 80 | UNR32A300LCT-ND ‘At 3.24 22.82 | UNR32A300LTR-ND 80.00/M 
10 | 10 | 35 | UNR511100LCT-NDe 40 2.97 20.60 | UNR511100LTR-NDe 79.00/M 
io | 10 | 35 WUNERRMGOMORNIEAEN a5 265 iea0NUNRERITCOIRRINGCAMG —7o.74m 47_| 47 | 80 | UNR32A3GOLCT-ND@a —.37_—«2.89 20.38 | UNR2A3GOLTR-ND@a _71.79/M 
oo | 22 | 60 | UNRS511200LCT-ND “40. «297 20.60 | UNR511200LTR-ND 79, 00/M to | 47 | 80 | UNRS2A400LCT-ND@ AY 3.24 22.82 |UNR32A400LTR-ND@  80.00/M 
22 | 22 60 | UNR5112GOLCT-ND@& 35 265 18.39/UNR5112GOLTR-ND@a& = 70.74/M 10 | |) 160 | UNRS2AS00LCT-ND 41 3.24 22.82 | UNR32A500LTR-ND 80.00/M 
a | a7 | a0 WONRenanolertn “40 297 20.60 HUNREARGOIETEENT 79.00/M 10 | © | 160 |UNRS2A5GOLCT-ND@& 37 289 2038 |UNR32A5GOLTR-ND@& 71.79/M 
47 | © | 160 | UNR32A600LCT-ND@ ‘At 3.24 22.82 | UNR32A600LTR-ND@  80.00/M 
47 | 47 | 80 [TUNRSTISEDECTEND@ AS §=—.85 2.65 18.39 (UNRSTISGORTRND@ A) 70.74/M 47 | | 160 |UNR32A6GOLCT-ND@& 37 2.89 20.38 | UNR32AGGOLTR-ND@a —71.79/M 
hal ca mee | i OCT 40 2.87 20.60 (ORR ore 73.00 22 | « | 160 | UNR32A700LCT-ND@ 34 264 1858 |UNR32A700LTR-ND@  65.00/M 
10 | 47 | 80 | UNRS114G0LCT-ND@& 35 2.65 18.39/UNRS5114GOLTR-ND@& —70.74/M 7 | 2 | tee POMESStORneET ay key 2eae RENTEST HIERRtNE a tO 
10 | © | 160 | UNR511500LCT-ND@ 40 2.97 20.60] UNR511500LTR-ND@ 79.00/M a7 | a | sor RORRSRaCe aN ay 308 ho ROMERO oan 
47 | | 160 | UNRS511600LCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR511600LTR-ND 79.00/M ay | oo | teoe RONEEtROoMesta 30 308 oe sshd 
22) © | 160 | UNRS11700LCT-ND® == 40 2.97 20.60/ UNRS11700LTR-ND® = 79.00/M 47 | 47 | s0¢ | UNR321NOOLCT-ND 39 3.28 26.21 | UNRS2INOOLTR-ND___92.00/M 
051 | 51 | 20 | UNR511800LCT-ND 40 2.97 20.60) UNR511800LTR-ND 79.00/M 3001 100-1 — 80 HONORA OoENET 3.24 09.82 HONGO ITERE on 
1 | 10 | 30 | UNR511900LCT-ND ‘40 2.97 20.60 UNR511900LTR-ND 79.00/M ; bl oe 
100 | « | 160 | UNR32ABOOLCT-ND@ ‘37 2.89 20.38 
47 | 2% | 160 | UNRS11000LCT-ND 40 2.97 20.60) UNRS11000LTR-ND 79.00/M 47 | 22 | 60 | UNR32AEOOLCT-ND® 37 2.89 20.38 | UNR32AEOOLTR-ND@ — 72.00/M 
47_| 10 30_| UNRS11D00LCT-ND A0__2.97 20.60 | UNR511DOOLTR-ND 79.00/M 47 | 22 60 |UNR32AEGOLCT-ND@& 37 2.89 20.38 | UNR32AEGOLTR-ND@& 71.79/M 
47 | 22 | 60 | UNRS11EQ0LCT-ND 402.97 20.60] UNR511E00LTR-ND 79.00/M 22 | 47 | 80 | UNR32AMOOLCT-NDe 37 2.89 20.38 | UNR32AMOOLTR-ND® —72.00/M 
47 | 10 ) 30 | UNRS11FOOLCT-ND 40 2.97 20.60 | UNRS11FOOLTR-ND 79.00/M 47 | 47 | 80 | UNR32ANOOLCT-ND@ 372.89 20.38 | UNR32ANOOLTR-ND® — 72.00/M 
22 | 10 30 | UNRS11HOOLCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR511HOOLTR-ND 79.00/M 47 | 47 80 | UNR32ANGOLCT-ND@& 37 2.89 20.38 | UNR32ANGOLTR-ND@a = 71.79/M 
47 | 47 20 | UNRS11LOOLCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR511LOOLTR-ND 79.00/M 22 | 47 80 | UNR32ATOOLCT-ND@ 37 2.89 20.38 | UNR32ATOOLTR-ND@ —72.00/M 
47 | 47 | 20 | UNRS11LGOLCT-ND@& 352.65 18.39|UNRS11LGOLTR-ND@& —_70.74/M - 5 
22 | 47 | 80 | UNR51/MOOLCT-ND 402.97 20.60 | UNR511MOOLTR-ND 79.00/M PIG SuN0MA,” ROHS Compliant». NEW! 
47 | 47 | 80 | UNRS511NOOLCT-ND 40 2.97 20.60] UNR511NOOLTR-ND 79.00/M 
47 | 47 | 80 | UNRS11NGOLCT-ND@& 35 265 18.39/UNR511NGOLTR-ND@a = 70.74/M a — Bin iainin 
22 | 47 | 80 | UNRSI1TOOLCTND® © 35 2.65 1839/uNASitTOOLTRND® 7t00m| | SS-Mini Flat Digi Reel® 460 
22 | 22 6 | UNR511VOOLCT-ND 40 2.97 20.60] UNR511VOOLTR-ND 79.00/M (J-Type) ae 
10 | 47 | 80 | UNRS15400LCT-NDA@ 352.65 18.39| UNRS515400LTR-NDA® —_71.00/M j 
NPN Surface Mount with built-in resistors for oH ai 
47] © | 160 |UNRS2I0GOLCT-ND@A 35 265 1899]UNRS5210GOLTR-ND@aA  70.74/M preset gains Ae 4 M 
to | 10 | 35 | UNR521100LCT-ND@ ‘40 2.97 20.60] UNR521100LTR-ND@ 79.00/M S = 1.60 | 
10 | 10 | 35 |UNRS211G0LCT-ND@& 35-265 18.39/UNRS211G0LTR-ND@a —70.74/M VCcEO = S0V/-50V PT = 125mW — 5 eee 
22 | 22 | 60 | UNR521200LCT-ND® ‘40 2.97 20.60] UNR521200LTR-ND@ 79.00/M IC = 100mA/-100mA EIAJ: SC-81 | = EMIS 
47_| 47 | 80 _| UNRS521300LCT-NDe 40 2.97 20.60 | UNR521300LTR-ND@ 79.00/M 3. Collector 
47 | 47 | 80 | UNRS213G0LCT-ND@a 35 265 1839/UNRS5213G0LTR-ND@a —70.74/M 
to | 47 | 80 | UNR521400LCT-ND@ ‘40 297 20.60] UNR521400LTR-ND@ 79.00/M Resistance Value] hFE min Cut Tape Tape & Reel 
10 | 47 | 80 | UNRS214G0LCT-ND@& 35 265 18.39/UNRS5214GOLTR-ND@& = 70.74/M Re | RBE |Vce= 10V| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
10 | c | 160 | UNRS521500LCT-ND@ ‘40 2.97 20.60] UNR521500LTR-ND@ 79.00/M Ka | KO _| Ic=5mA | Part No. 110 100 | PartNo. 3,000 
10 | © | 160 | UNRS215GOLCT-ND@a& 35 2.65 18.39/UNRS5215GOLTR-ND@a —_70.74/M PNP 
47 | © | 160 | UNR521600LCT-ND 402.97 20.60 | UNR521600LTR-ND 79.00/M 10 10 35 |UNROTI1GOLCT-ND@A 37 2.77 19.18] UNROITIGOLTR-ND@aA  73.78/M 
22 | « | 160 | UNRS521700LCT-ND ‘40 2.97 20.60 UNR521700LTR-ND 79.00/M 10 10 35 | UNR9111JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72] UNR9111JOLTR-ND 80.00/M 
051 | 51 | 20 | UNR521800LCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR521800LTR-ND 79.00/M 22 22 60 | UNR9112JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72] UNR9112JOLTR-ND 80.00/M 
1 | 10 | 30 | UNRS521900LCT-ND ‘40 2.97 20.60) UNR521900LTR-ND 79.00/M 47 47 80 | UNR9113JOLCT-ND 40 2.99 20.72] UNR9113J0LTR-ND 80.00/M 
47_| > | 160 | UNRS521000LCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR521000LTR-ND 79.00/M 10 47 80 |UNRO114GOLCT-ND@& 37 277 19.18|UNRSI14GOLTR-ND@& — 73.78/M 
47 | 10 | 30 | UNRS521D00LCT-ND@ 40 2.97 20.60|UNR521D00LTR-ND@ _79.00/M 10 7 80 | UNR9114JOLCT-ND 40 2.99 20.72] UNR9114JOLTR-ND 80.00/M 
47 22 60 | UNR521E00LCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR521E00LTR-ND 79.00/M 10 oo 160 | UNR9115JOLCT-ND 40 2.99 20.72 | UNR9115JOLTR-ND 80.00/M 
47 10 30 | UNR521FOOLCT-ND@ 40 2.97 20.60) UNR521FOOLTR-ND® 79.00/M 47 os 160 | UNR9116JOLCT-ND AQ 2.99 20.72 | UNR9116J0LTR-ND 80.00/M 
10 | 47 20 | UNR521KOOLCT-ND 40 2.97 20.60 UNR521KOOLTR-ND 79.00/M 22 * 160 | UNR9117JOLCT-ND AO 2.99 20.72 | UNR9117JOLTR-ND 80.00/M 
47 | 10 30 | UNR521FGOLCT-ND@& 352.65 18.39 UNR521FGOLTR-ND@a& —_70.74/M 0.51 | 5.1 20 _| UNR9118JOLCT-ND 402.99 20.72 | UNR9118JOLTR-ND 80.00/M 
47 | 47 20 | UNR521LOOLCT-ND® 40 2.97 20.60 | UNR521LO0LTR-ND@ 79.00/M - 10 ao ARES ee a ee ae ene Or TEEND 50.00 
47 | 47 | 20 | UNRSZILGOLCT-ND@a — 352.65 18.39) UNRSZILGOLTR-ND@a —70.74/M ioe | oe 160 | OH OT SIND PEE tetra 000M 
22 | 47 | 80 | UNR521MOOLCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR521MOOLTR-ND 79.00/M 
22 | 47 | 80 |UNRS521MGOLCT-ND@& 35 265 1839|UNRS521MGOLTR-ND@a  70.74/M 100) 3 160° PONS TBJOCCIEND) 7 2.77 19.18 POMBE Yor ERNE) 74,00/M 
47 10 30 | UNRO11DJOLCT-ND® 37 2.77 19.18|UNRS11DJOLTR-ND® ——74.00/M 
47 | 47 | 80 | UNRS521NOOLCT-ND ‘40 2.97 20.60 | UNR521NOOLTR-ND 79.00/M 
47 | 47 | 80 |UNRS21NGOLCT-ND@A 35 2.65  18.39/UNRS21NGOLTR-ND@a  70.74/M pa TEA fr ciceea pe ea er 
22 | 47 | 80 | UNRS521TOOLCT-ND® ‘35 2.65 18.39] UNR521TOOLTR-ND@ 71.00/M a5 45 a0 TONRERENotaRtin a7 O77 4948 RONRGTTETOMST aA DOA 
al esa mem | 2 see ar 40 2.97 20.60 Ooo aD oN 47 | 47 | 20 | UNRQ1LJOLCT-ND 37 2.77 19.18 UNR911LJOLTR-ND 74,00/M 
— | 100 | 80 UNRCAINOOTCENDS «632 2.65 18.39 HONDA OORT ga 7 1.00/M 22 | 47 80 | UNR911MJOLCT-ND 372.77 19.18] UNR911MJOLTR-ND 74.00/M 
47 | | 100 | UNRS522600LCT-ND§® 48 3.86 28.98| UNR522600LTR-ND§@ — 128.00/M a7 toa a0 ROARS ER a7 277 f918 NRTA 74 00M 
§ VCEO = 20V:IC=600mA $VCE=5V;IC=50mA AVCEO = 30V 22 47 80 | UNR911TJOLCT-ND ‘40 2.99 20.72 | UNR911TJOLTR-ND 80.00/M 
@ RoHS Compliant 4 NEW! NPN 
10 10 35 |UNRO21GOLCT-ND@A 37 2.77 19.18] UNRO2TIGOLTA-ND@a  73.76/M 
= _ 10 10 35 |UNR9211JOLCT-ND® 40 299 20.72/UNR9211JOLTR-ND@ 80.00/M 
SSS-Mini Type Digi®Reel® —1.20—+ Dim. inmm 22 22 60 | UNR9212JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72] UNR9212JOLTR-ND 80.00/M 
1+0.80-| 47 47 80 |UNR9213GOLCT-ND@& 37 277 19.18/UNR9213GOLTR-ND@&  73.78/M 
Griffdce NiGUAL Witt Bric inezeistorstorirese: Gains io Et 47 47 80 | UNR9213JOLCT-ND 40 2.99 20.72 | UNR9213J0LTR-ND 80.00/M 
P 9 ips 10 a7 80 |UNRS214G0OLCT-ND@A 37 277 19.18/UNRS214GOLTR-ND@a  73.78/M 
VCEO = 50V/-50V IC = 80mA/-80MA 640 3] 1. Base 10 47 80 | UNR9214JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72] UNR9214JOLTR-ND 80.00/M 
pr oAoomW “DB 2. Emitter 10 oo 160 |UNR9215GOLCT-ND@& 37 277 1918) UNR9215GOLTR-ND@a  73.78/M 
= 100m q 3. Collector 10 oo 160 | UNR9215JOLCT-ND ‘40 2.99 20.72] UNR9215JOLTR-ND 80.00/M 
- 47 oo 160 | UNR9216JOLCT-ND 40 2.99 20.72 | UNR9216JOLTR-ND 80.00/M 
Res. Value _| hFEmin | Cut Tape F Tape & Reel 22 ~ 160 | UNR9217JOLCT-ND 40 2.99 20.72| UNR9217JOLTR-ND 80.00/M 
Re | Ree | Vce= 10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing ost | 54 20 | UNR9218JOLCT-ND 40 2.99 20.72] UNR9218JOLTR-ND 80.00/M 
Ka_| KO | IC=5mA | PartNo. 110 100 | PartNo. 10,000 1 10 30 |UNR9219GOLCT-ND@& 37 277 19.18/UNRS219GOLTR-ND@&  73.78/M 
PNP 1 10 30 | UNR9219JOLCT-ND 40 2.99 20.72] UNR9219J0LTR-ND 80.00/M 
47 |» | 160 | UNR31AQOOLCT-ND@ 413.24 22.82 [UNR31A000LTR-ND@ —_80.00/M 47 = 160 _JONRS2TOJECTEND 40_ 2.99 20.72 (URROAIDUOETRENY 80.00/M 
10 | 10 | 35 | UNR31A100LCT-ND@ 41 3.24 22.82 | UNRS1A100LTR-ND@ —80.00/M 08 i oO ee cee ee 1oAa RE ae wy 
yo) Tee cn) aon cece IENReIeCMIRE sal no ontn — | 47 | 80 |UNR92iCJOLCT-ND@ © 37 2.77 19.18|UNRO21CJOLTR-ND® © 74.00/M 
: : ; : 47 10 30 | UNR921DJOLCT-ND ‘37 277 19.18] UNR921DJOLTR-ND 74.00/M 
to | 47 | 80 | UNR31A400LCT-ND@ 413.24 22.82 |UNRS1A4O0LTR-ND@ —_80.00/M ie - ao NONRESTeroltGr Nn 37 277 19-18 ROHRASTRTOMR Ga ty 
Pe cca eeOrEESe tere Ree 47 | 10 | 30 | UNR92IFJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR921FJOLTR-ND 74,00/M 
1 © SOOFCIENDS ; ; : SOOETR ND Se: -00/ 10 47 20 | UNRS21KJOLCT-ND@ 37 277 19.18|UNRQ21KJOLTR-ND@ — 74.00/M 
10 | | 160 |UNRS1ASGOLCT-ND@& 37 289 2038] UNR31ASGOLTR-ND@A 71.79/M 47. | 47 90 | UNRO21LIOLCT-ND 37 277 1918 | UNRODILJOLTR-ND 74.00/M 
47 a 160 | UNR31A600LCT-ND A1 3.24 22.82 | UNR31A600LTR-ND 80.00/M 22 47 80 |UNR921MGOLCT-ND@& .37 2.77 19.18|UNR921MGOLTR-ND@&  73.78/M 
47 co 160 | UNR31A6GOLCT-ND@a& 37 2.89 20.38 | UNR31A6GOLTR-ND@& 71.79/M 22 47 80 | UNR924MJOLCT-ND ‘40 2.99 20.72| UNR921MJOLTR-ND 80.00/M 
1 | 10 | 30 |UNR3TAQOOLCT-ND® 34 264 1858 UNRSIAQ00LTR-ND® —65.00/M 22 | 22 | 6 | UNRO2INJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR92TNJOLTR-ND 74.00/M 
47 | 22 | 60 | UNR31AEOOLCT-ND 41 3.24 22.82 | UNRS1AEOOLTR-ND 80.00/M 22 47 80 | UNR921TJOLCT-ND 40 2.99 20.72] UNR921TJOLTR-ND 80.00/M 
to | 10 | 35$ | UNR311100LCT-ND 40 3.30 26.43 | UNR311100LTR-ND 93.00/M 22 | 22 6 | UNR921VJOLCT-ND ‘37277 _19.18| UNR921VJOLTR-ND 74.00/M 
$I =100mA RoHS Compliant A NEW! @ RoHS Compliant A NEW! (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic PNP/NPN Transistors (con) 


1006 Leadless Type Digi Reel” 1008 Mold Leadless Type oe 
Surface Mount with built-in resistors for Son Surface Mount with built-in-resistors for 3 2 
preset gains Dini preset gains ii 
VcEO = 50V/-50V VCEO = 50V/-50V 8 1. Base 
IC = 80mA/-80mMA 1. Base IC = 100mA/-100mA | 2. Emitter 
2. Emitter 3. Collector 
PT = 100mW 3. Collector PT = 150mW 4->—1.00—T 4. Collector 
Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
RB Ree | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Re Ree | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
KO ko C= 5mA | Part No. il 10 100 | Part No. 10,000 Ka L(9) IC=5mA | Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 
PNP PNP 
47 47 80 UNRF1A300ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF1A300ATR-ND 106.00/M 10 10 35 UNRL11100ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL11100ATR-ND 217.00/M 
10 47 80 UNRF1A400ACT-ND 6 3.80 30.38 | UNRF1A400ATR-ND 106.00/M 47 47 80 UNRL11300ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL11300ATR-ND 217.00/M 
NPN 10 oo 160 UNRL11500ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL11500ATR-ND 217.00/M 
47 47 80 UNRF2ANOOACT-ND 6 3.80 30.38 | UNRF2ANOOATR-ND 106.00/M NPN 
10 10 35 UNRF2A100ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF2A100ATR-ND 106.00/M 10 10 35 UNRL21100ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL21100ATR-ND 217.00/M 
47 47 80 UNRF2A300ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF2A300ATR-ND 106.00/M 47 47 80 UNRL21300ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL21300ATR-ND 217.00/M 
22 oo 160 UNRF2A700ACT-ND 6 3.80 30.38 | UNRF2A700ATR-ND 106.00/M 10 © 160 UNRL21500ACT-ND 69 5.21 39.06 | UNRL21500ATR-ND 217.00/M 


Dim. in mm D Reel” 


SSS Mini (3-Pin) 1006 Leadless Type Mini Power Type 


7 a 
bad 19 1 


t-o.80— : oH 0.75 
Eo 
1.20 ie. 


1. Base 1. Base 1. Base 1. Base 1. Emitter 1. Base 
2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Collector 2. Collector 2. Collector 
3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Emitter 3. Base 3. Emitter 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel 
Application Package (V) (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SA10220BLCT-ND .38 3.09 21.20 | 2SA10220BLTR-ND 3,000 100.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 30 110 220 2SA10220CLCT-ND At 3.34 22.89 | 2SA10220CLTR-ND 3,000 108.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P 35 50 260 520 2SA10340SLCT-ND® 59 4.72 35.39 | 2SA10340SLTR-ND® 3,000 157.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P 55 50 260 520 2SA10350SLCT-ND® 59 4.72 35.39 | 2SA10350SLTR-ND® 3,000 157.00/M 
High Speed Switching Mini 3P 15 50 90 150 2SA17380RLCT-ND@ 62 4.67 35.04 | 2SA17380RLTR- ND® 3,000 202.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2,500 200 560 2SA201000LCT-ND 50 3.76 28.22 | 2SA201000LTR-ND 3,000 163.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 20 1,500 160 560 2SA204600LCT-ND® 48 3.63 27.22 | 2SA204600LTR-ND@ 3,000 157.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SA207700LCT-ND 35 2.75 19.39 | 2SA207700LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SBO0709A0LCT-ND® 25 1.88 13.00 | 2SBO709A0LTR-ND@ 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND® -30 2.25 16.25 | 2SBO709AQLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 210 340 2SBO0709ARLCT-ND@ 30 2.25 16.25 | 2SBO709ARLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND® -30 2.25 16.25 | 2SBO709ASLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND At 3.26 24.46 | 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 170 2SB07100QLCT-ND A7 3.90 31.22 | 2SB07100QLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND A7 3.90 31.22 | 2SB07100RLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND AT 3.90 31.22 | 2SB07100SLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND® 39 3.12 23.41 | 2SB0710AOLTR-ND® 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND® 47 3.90 31.22 | 2SB0710AQLTR-ND@ 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND®@ AT 3.90 31.22 | 2SB0710ARLTR-ND® 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND A7 3.90 31.22 | 2SB0710ASLTR-ND 3,000 125.00/M 
AF Output Amp Mini 3P 20 500 130 220 2SB07790RLCT-ND@ 72 5.42 40.68 | 2SB07790RLTR-ND® 3,000 235.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND® At 3.04 21.08 | 2SB0792ARLTR-ND® 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND® At 3.04 21.08 | 2SB0792ASLTR-ND® 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 150 50 185 330 2SB07920SLCT-ND® 39 2.93 20.33 | 2SB07920SLTR-ND® 3,000 78.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 500 130 220 2SB09700RLCT-ND 54 4.07 30.51 | 2SBO09700RLTR-ND 3,000 176.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 500 180 350 2SB09700SLCT-ND 54 4.07 30.51 | 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 
General Amp Mini 3P 20 500 160 560 2SB169300LCT-ND® 58 4.37 32.75 | 2SB169300LTR-ND® 3,000 189.00/M 
RF Amp S-Mini 3P. 20 30 110 220 2SA15320CLCT-ND 49 3.68 27.60 | 2SA15320CLTR-ND 3,000 159.00/M 
High Speed Switch S-Mini 3P. 15 50 90 150 2SA17390RLCT-ND@ 50 3.77 28.27 | 2SA17390RLTR-ND® 3,000 163.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 45 100 210 340 2SB1218GRLCT-ND® NEW! 32 2.42 16.81 | 2SB1218GRLTR-ND® NEW! 3,000 64.64/M 
RF Amp S-Mini 3P. 50 50 250 500 2SA17480RLCT-ND® 54 4.35 32.64 | 2SA17480RLTR-ND@® 3,000 145.00/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P. 120 20 260 520 2SA20090SLCT-ND® At 3.31 24.82 | 2SA20090SLTR-ND® 3,000 110.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND 36 2.72 18.82 | 2SB1218A0LTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND® -36 2.72 18.82 | 2SB1218AQLTR-ND® 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 36 2.72 18.82 | 2SB1218ARLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND -36 2.72 18.82 | 2SB1218ASLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 2,000 120 240 2SB12190RLCT-ND 43 3.45 25.86 | — = ed 
General Amp S-Mini 3P. 50 500 85 340 2SB1219ASLCT-ND® 43 3.45 25.86 | 2SB1219ASLTR-ND® 3,000 115.00/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P. 150 50 130 220 2SB12200RLCT-ND® 58 4.66 34.94 | 2SB12200RLTR-ND® 3,000 155.00/M 
AF Amp S-Mini 3P. 10 1,000 130 350 2SB167900LCT-ND® 59 4.72 35.41 | 2SB167900LTR-ND@ 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P. 20 1,000 160 560 2SA202800LCT-ND® 62 4.62 34.63 | 2SA202800LTR-ND® 3,000 200.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SA1790JCLCT-ND® 46 3.68 27.58 | 2SA1790JCLTR-ND® 3,000 122.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P. 50 50 250 500 2SA1791JRLCT-ND® 55 4.41 33.10 | 2SA1791JRLTR-ND® 3,000 147.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SA1791GRLCT-ND@ NEW! 55 4.41 33.10 | 2SA1791GRLTR-ND®@ NEW! 3,000 146.73/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 15 50 90 150 2SA1806JRLCT-ND® 49 3.68 27.58 | 2SA1806JRLTR-ND® 3,000 159.00/M 
+VCBO RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1207 


Panasonic Transistors (con) 


Reel® 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel 

Application Package (V) (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SA2161JOLCT-ND® 46 3.65 27.34 | 2SA2161JOLTR-ND® 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SA2161GOLCT-ND@ NEW! 46 3.65 27.34 | 2SA2161GOLTR-ND® NEW! 3,000 121.21/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 180 390 2SB1462J0OLCT-ND® 34 2.65 18.63 | 2SB1462JOLTR-ND@ 3,000 76.00/M 
General Amp SS-Mini 3 50 100 160 460 2SA2174GOLCT-ND@ NEW! 39 2.94 20.39 | 2SA2174GOLTR-ND® NEW! 3,000 78.42/M 
AF High Volt Amp SS-Mini 3P 150 50 130 220 2SB1463JRLCT-ND@ 66 4.96 37.23 | 2SB1463JRLTR-ND® 3,000 215.00/M 
AF High Volt Amp SS-Mini 3P 100 20 200 700 2SB1722J0LCT-ND® 58 4.66 34.94 | 2SB1722JOLTR-ND® 3,000 155.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SA207800LCT-ND@ 37 2.92 20.53 | 2SA207800LTR-ND® 10,000 72.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 12 500 270 680 2SA216200LCT-ND® At 3.25 24.36 | 2SA216200LTR-ND® 10,000 102.00/M 
RF Amp. SSS Mini 3P 20 30 70 220 2SA216400LCT-ND@ 52 3.90 29.26 | 2SA216400LTR-ND® 10,000 163.00/M 
RF Amp 1006 Leadless 20 30 70 220 2SA216300ACT-ND® 62 4.67 35.04 | 2SA216300ATR-ND® 10,000 195.00/M 
General Amp 1006 Leadless 45 100 180 390 2SA207900ACT-ND® 37 2.98 20.41 | 2SA207900ATR-ND® 10,000 85.00/M 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 1,000 120 240 2SA18900RLCT-ND® 58 4.32 32.41 | 2SA18900RLTR-ND® 1,000 192.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 1,000 120 240 2SB0766ARLCT-ND® 52 3.87 29.02 | 2SBO766ARLTR-ND® 1,000 172.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 1,000 120 240 2SB0766GRLCT-ND® NEW! 60 4.78 35.83 | 2SBO766GRLTR-ND® NEW! 1,000 167.19 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 1,000 120 240 2SB07660RLCT-ND® 60 4.78 35.83 | 2SBO7660RLTR-ND® 1,000 167.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 90 155 2SB07670QLCT-ND® 53 3.94 29.55 | 2SB07670QLTR-ND® 1,000 175.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 130 220 2SB07670RLCT-ND® 53 3.94 29.55 | 2SB07670RLTR-ND® 1,000 175.00 
AF High Power Driver Mini-Pwr. (B) 100 500 130 220 2SB07890RLCT-ND® 71 5.34 40.08 | 2SB07890RLTR-ND® 1,000 237.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 80 5.99 44.89 | 2SB0789AQLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND® 80 5.99 44.89 | 2SBO789ARLTR-ND® 1,000 265.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 20 1,000 130 280 2SBO9560RLCT-ND® 51 3.85 28.88 | 2SBO9560RLTR-ND® 1,000 171.00 
AF Amp Mini-Pwr. (B) 20 4,000 180 315 2SB10730RLCT-ND® 54 4.07 30.51 | 2SB10730RLTR-ND® 1,000 180.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 2,000 120 340 2SB14400RLCT-ND 72 5.42 40.63 | 2SB14400RLTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 2,000 120 340 2SB1440GRLCT-ND®@ NEW! 67 5.02 37.62 | 2SB1440GRLTR-ND®@ NEW! 1,000 222.36 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 10 1,500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 3.87 29.02 | 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 1,500 80 160 2SB15990QLCT-ND 71 5.33 39.94 | 2SB15990QLTR-ND 1,000 236.00 
Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 1,500 100 220 2SB15990RLCT-ND | 5.33 39.94 | 2SB15990RLTR-ND 1,000 236.00 
AF Power Amp U-G2 40 1,500 120 220 2SBO9680RLCT-ND® 1.47 12.26 98.06 | 2SBO9680RLTR-ND® 3,000 637.00/M 
AF Power Amp U-G2 50 2,000 120 340 2SB157400LCT-ND® 1.15 9.58 76.61 | 2SB157400LTR-ND® 3,000 498.00/M 

NPN Type 
RF Amp Mini 3P. 20 30 70 140 2SC22950BLCT-ND® 42 3.37 25.28 | 2SC22950BLTR-ND® 3,000 112.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 15 65 160 2SC24040CLCT-ND 55 4.37 32.79 | 2SC24040CLTR-ND 3,000 145.00/M 
RF Amp Mini 3P. 20 15 100 260 2SC24040DLCT-ND® 55 4.37 32.79 | 2SC24040DLTR-ND® 3,000 145.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 35 50 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 4.54 34.06 | 2SC24050RLTR-ND 3,000 197.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 55 50 260 520 2SC24060SLCT-ND 55 4.12 30.87 | 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND® 40 3.19 21.89 | 2SC248000LTR-ND® 3,000 103.00/M 
RF Amp Mini 3P. 20 30 110 250 2SC27780CLCT-ND® 49 3.92 29.42 | 28C27780CLTR-ND® 3,000 130.00/M 
RF Amp/Oscillator Mixer Mini 3P. 10 50 110 220 2SC31300QLCT-ND® 48 3.63 27.23 | 2SC31300QLTR-ND® 3,000 157.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P. 10 80 50 300 2SC370400LCT-ND@ 59 4.42 33.12 | 2SC370400LTR-ND® 3,000 191.00/M 
UHF Amp Mini 3P 7 10 50 150 2SC370700LCT-ND® 93 7.00 52.49 | 2SC370700LTR-ND® 3,000 303.00/M 
High Speed Switch Mini 3P. 40 100 90 200 2SC37570RLCT-ND® 49 3.64 27.29 | 2SC37570RLTR-ND® 3,000 158.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P 10 80 50 300 2SC382900LCT-ND® 56 4.20 31.48 | 2SC382900LTR-ND® 3,000 182.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini 3P. 10 80 110 250 2SC555600LCT-ND@ 68 5.10 38.27 | 2SC555600LTR-ND® 3,000 221.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 2,500 400 1,000 | 2SC559200LCT-ND 48 3.63 27.22 | 2SC559200LTR-ND 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 2,000 200 800 2SC57250SLCT-ND 58 4.66 34.97 | 2SC57250SLTR-ND 3,000 155.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 80 1,500 200 = 2SC581300LCT-ND® 51 3.80 28.46 | 2SC581300LTR-ND® 3,000 164.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 100 160 460 2SC584500LCT-ND@ 35 2.75 19.39 | 2SC584500LTR-ND@ 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P. 300 70 60 150 2SC58630QLCT-ND® 59 4.46 33.44 | 2SC58630QLTR-ND® 3,000 193.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND® 25 1.88 13.00 | 2SD0601A0LTR-ND@ 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND®@ 30 2.25 16.25 | 2SD0601AQLTR-ND®@ 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND® 30 2.25 16.25 | 2SD0601ARLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND® 30 2.25 16.25 | 2SD0601ASLTR-ND@ 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND® 43 3.61 28.85 | 2SD0602A0LTR-ND® 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND 43 3.61 28.85 | 2SD0602AQLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND@ 43 3.61 28.85 | 2SD0602ARLTR-ND® 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND® 43 3.61 28.85 | 2SD0602ASLTR-ND@ 3,000 115.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P. 185 50 130 220 2SD0814ARLCT-ND 39 2.93 20.33 | 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P. 185 50 185 330 2SD0814ASLCT-ND® 39 2.93 20.33 | 2SD0814ASLTR-ND® 3,000 78.00/M 
AF Amp Mini 3P 40 50 400 800 2SD10300RLCT-ND® 53 4.23 31.72 | 2SD10300RLTR-ND@ 3,000 141.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P. 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND® 36 2.71 18.78 | 2SD11490RLTR-ND® 3,000 72.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P. 100 20 600 1,200 | 2SD11490SLCT-ND@ 36 2.71 18.78 | 2SD11490SLTR-ND® 3,000 72.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND@ 38 3.06 22.98 | 2SD132800LTR-ND® 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND 46 3.83 30.64 | 2SD13280RLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND 46 3.83 30.64 | 2SD13280SLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND 46 3.83 30.64 | 2SD13280TLTR-ND 3,000 123.00/M 
AF Amp Mini 3P. 50 500 8,000 20,000 | 2SD1478ARLCT-ND® 68 5.10 38.27 | 2SD1478ARLTR-ND®@ 3,000 221.00/M 
Low VCE (sat) Mini 3P. 20 300 500 1,500 | 2SD1938FSLCT-ND 38 2.98 21.01 | 2SD1938FSLTR-ND 3,000 86.00/M 
Low VCE (sat) Mini 3P. 20 300 800 2,500 | 2SD1938FTLCT-ND@® 38 2.98 21.01 | 2SD1938FTLTR-ND@ 3,000 86.00/M 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 35 50 180 360 2SC39290RLCT-ND® 56 4.47 33.56 | 2SC39290RLTR-ND@ 3,000 149.00/M 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 55 50 260 520 2SC3929ASLCT-ND® 56 4.47 33.56 | 2SC3929ASLTR-ND® 3,000 149.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SC39300CLCT-ND 53 3.97 29.81 | 2SC39300CLTR-ND 3,000 172.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 15 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 3.93 29.45 | 2SC39310CLTR-ND 3,000 170.00/M 
RF Amp. S-Mini 3P 20 15 65 260 2SC3931GCLCT-ND® NEW! 48 3.64 27.27 | 2SC3931GCLTR-ND® NEW! 3,000 157.54/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320SLCT-ND® 42 3.50 28.04 | 2SC39320SLTR-ND@ 3,000 112.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND 39 3.14 23.55 | 2SC39320TLTR-ND 3,000 126.00/M 
Wide Area LN Amp S-Mini 3P 12 30 40 = 2SC393400LCT-ND@ 58 4.32 32.41 | 2SC393400LTR-ND® 3,000 187.00/M 
RF Amp. S-Mini 3P 10 50 75 130 2SC39350PLCT-ND 74 5.56 41.67 | 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 110 220 2SC39350QLCT-ND 69 5.14 38.58 | 2SC39350QLTR-ND 3,000 223.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 75 220 2SC3935GQLCT-ND® NEW! 69 5.14 38.58 | 2SC3935GQLTR-ND@ NEW! 3,000 222.90/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 250 2SC39360CLCT-ND® 39 3.06 21.57 | 2SC39360CLTR-ND® 3,000 88.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P 10 80 50 300 2SC393700LCT-ND® 85 7.12 57.00 | 2SC393700LTR-ND® 3,000 370.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40t 100 60 120 2SC39380QLCT-ND 49 3.69 27.67 | 2SC39380QLTR-ND 3,000 160.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40t 100 90 200 2SC39380RLCT-ND 49 3.69 27.67 | 2SC39380RLTR-ND 3,000 160.00/M 
UHF Amp S-Mini 3P 7 10 50 200 2SC441000LCT-ND@ At 6.40 51.18 | 2SC441000LTR-ND® 3,000 333.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 50 50 250 500 2SC45620RLCT-ND® 66 4.92 36.89 | 2SC45620RLTR-ND@ 3,000 213.00/M 
2GHz Low Noise Amp S-Mini 3P 10 65 50 120 2SC48050QLCT-ND® 74 5.52 41.37 | 2SC48050QLTR-ND® 3,000 239.00/M 
+ VCBO RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Transistors (cont) Ree 
VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Application Package (V) (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P. 10 80 80 130 2SC48350RLCT-ND® 62 4.64 34.82 | 2SC48350RLTR-ND® 3,000 201.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P. 8 50 100 350 2SC563200LCT-ND 42 3.33 25.01 | 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 1,000 160 560 2SC565400LCT-ND® 51 4.04 30.34 | 2SC565400LTR-ND® 3,000 134.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND® 37 2.96 20.33 | 2SD1819AOLTR-ND® 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 45 3.53 24.84 | 2SD1819AQLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 45 3.53 24.84 | 2SD1819ARLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND® 45 3.53 24.84 | 2SD1819ASLTR-ND®@ 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 210 340 2SD1819GRLCT-ND@ NEW! 40 3.15 22.18 | 2SD1819GRLTR-ND® NEW! 3,000 90.74/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819GSLCT-ND® NEW! 40 3.15 22.18 | 2SD1819GSLTR-ND@ NEW! 3,000 90.74/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND® 43 3.41 25.58 | 2SD1820AOLTR-ND® 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND®@ 51 4.26 34.11 | 2SD1820ARLTR-ND® 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND® 45 3.56 26.73 | 2SD1820TR-ND@ 3,000 113.43/M 
HV Low Noise Amp S-Mini 3P 150 50 130 220 2SD18210RLCT-ND® 48 3.80 28.50 | 2SD18210RLTR-ND® 3,000 126.00/M 
AF Amp S-Mini 3P 40 50 400 800 2SD18230RLCT-ND® At 3.30 22.62 | 2SD18230RLTR-ND® 3,000 107.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 37 2.78 19.26 | 2SD18240RLTR-ND 3,000 74.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 600 1,200 | 2SD18240SLCT-ND 37 2.78 19.26 | 2SD18240SLTR-ND 3,000 74.00/M 
AF Output Amp S-Mini 3P 20 300 500 1,500 | 2SD19790SLCT-ND@ 55 4.10 30.74 | 2SD19790SLTR-ND® 3,000 178.00/M 
Low VCE (sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 48 3.98 31.82 | 2SD262300LTR-ND 3,000 127.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SA2174JOLCT-ND@ 39 2.94 20.39 | 2SA2174JOLTR-ND® 3,000 78.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SC4626JCLCT-ND® 51 4.11 30.80 | 2SC4626JCLTR-ND® 3,000 137.00/M 
High Freq. Amp SS-Mini 3P 20 15 40 260 2SC4627JOLCT-ND® 42 3.34 25.02 | 2SC4627JOLTR-ND® 3,000 111.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P. 20 30 110 250 2SC4655JCLCT-ND® 40 3.22 22.06 | 2SC4655JCLTR-ND® 3,000 104.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SC4656JRLCT-ND® 55 4.41 33.10 | 2SC4656JRLTR-ND® 3,000 147.00/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 4ot 100 60 200 2SC4691JOLCT-ND® 59 4.72 35.39 | 2SC4691JOLTR-ND@ 3,000 157.00/M 
UHF Low Noise Amp SS-Mini 3P 10 80 50 300 2SC4808JOLCT-ND® 62 4.64 34.82 | 2SC4808JOLTR-ND@ 3,000 201.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC4809J0LCT-ND® 51 4.05 30.37 | 2SC4809JOLTR-ND® 3,000 135.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC6037JOLCT-ND® AB 3.65 27.34 | 2SC6037JOLTR-ND® 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SC6054JOLCT-ND® 61 4.60 34.47 | 2SC6054JOLTR-ND@ 3,000 199.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND® 33 2.57 18.07 | 2SD2216JOLTR-ND@ 3,000 74.00/M 
HV Low Noise Amp. SS-Mini 3P 150 50 130 220 2SD2240JRLCT-ND® 66 4.96 37.23 | 2SD2240JRLTR-ND® 3,000 215.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P. 40 50 600 1,200 | 2SD2345JSLCT-ND® 49 3.68 27.58 | 2SD2345JSLTR-ND® 3,000 159.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P 100 20 400 1,200 | 2SD2620JOLCT-ND® 39 3.14 21.51 | 2SD2620JOLTR-ND@ 3,000 102.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P 100 20 400 1,200 | 2SD2620GOLCT-ND@ NEW! 39 3.14 21.51 | 2SD2620GOLTR-ND@ NEW! 3,000 101.60/M 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SC584600LCT-ND® 37 2.92 20.53 | 2SC584600LTR-ND® 10,000 72.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SC5846GOLCT-ND@ NEW! 33 2.60 18.33 | 2SC5846GOLTR-ND® NEW! 10,000 64.59/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC593900LCT-ND® 48 3.80 28.50 | 2SC593900LTR-ND® 10,000 119.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC5939GOLCT-ND@ NEW! 48 3.80 28.50 | 2SC5939GOLTR-ND@ NEW! 10,000 118.75/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 20 50 25 250 2SC594600LCT-ND® A6 3.68 27.58 | 2SC594600LTR-ND® 10,000 115.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 20 50 25 250 2SC5946GOLCT-ND@ NEW! AB 3.68 27.58 | 2SC5946GOLTR-ND® NEW! 10,000 114.92/M 
General Amp SSS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC603600LCT-ND® At 3.25 24.36 | 2SC603600LTR-ND® 10,000 102.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC6036GOLCT-ND® NEW! At 3.25 24.36 | 2SC6036GOLTR-ND@ NEW! 10,000 101.52/M 
AF Amp SSS-Mini 3P 100 20 400 1,200 | 2SD262100LCT-ND@ 43 3.55 28.36 | 2SD262100LTR-ND® 10,000 99.00/M 
General Amp 1006 Leadless 50 100 180 390 2SC584800ACT-ND® 37 2.98 20.41 | 2SC584800ATR-ND® 10,000 85.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini-Pwr. (A) 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 72 5.42 40.63 | — _ = 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 80 1,000 120 240 2SC50260RLCT-ND® .88 6.57 49.30 | 2SC50260RLTR-ND® 1,000 291.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 1,000 120 240 2SD08740RLCT-ND® 55 4.37 32.79 | 2SD08740RLTR-ND® 1,000 153.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 1,000 120 240 2SD0874GRLCT-ND® NEW! 55 4.37 32.79 | 2SD0874GRLTR-ND® NEW! 1,000 153.02 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 130 220 2SD08750RLCT-ND® 52 3.92 29.39 | 2SD08750RLTR-ND® 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 185 330 2SD08750SLCT-ND 52 3.92 29.39 | 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 500 130 220 2SD0968ARLCT-ND® NEW! 91 6.81 51.05 | 2SD0968ARLTR-ND@ NEW! 1,000 301.78 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 3,000 340 600 2SD11190RLCT-ND® 80 6.02 45.16 | 2SD11190RLTR-ND® 1,000 267.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 20 1,000 130 210 2SD12800RLCT-ND® EAL 5.77 43.29 | 2SD12800RLTR-ND® 1,000 256.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 20 1,000 180 280 2SD12800SLCT-ND® ht 5.77 43.29 | 2SD12800SLTR-ND@ 1,000 256.00 
AF Amp Mini-Pwr. (B) 80 1,000 8,000 20,000 | 2SD15110RLCT-ND@ 88 6.62 49.64 | 2SD15110RLTR-ND® 1,000 293.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 3,000 120 340 2SD21850RLCT-ND® 67 5.00 37.51 | 2SD21850RLTR-ND® 1,000 222.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 3,000 120 340 2SD2185GRLCT-ND@ NEW! 62 4.63 34.74 | 2SD2185GRLTR-ND® NEW! 1,000 205.33 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 20 500 200 800 2SD22100RLCT-ND 56 4.51 33.86 | 2SD22100RLTR-ND 1,000 158.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 400 100 30 _ 2SD241300LCT-ND® 72 5.37 40.25 | 2SD241300LTR-ND@ 1,000 238.00 
AF Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 1,500 80 160 2SD24570QLCT-ND@ 94 7.03 52.76 | 2SD24570QLTR-ND® 1,000 312.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 150 1,000 120 240 2SD24590RLCT-ND® 92 6.93 51.97 | 2SD24590RLTR-ND® 1,000 307.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 150 1,000 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 6.93 51.97 | 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 
AF Power Amp U-G2 40 1,500 120 220 2SD12950RLCT-ND® 1.38 11.49 91.93 | 2SD12950RLTR-ND® 3,000 598.00/M 
Power Amp U-G2 60 2,000 500 2,500 | 2SD245300LCT-ND® 1.47 12.26 98.06 | 2SD245300LTR-ND® 3,000 637.00/M 


+VCBO RoHS Compliant 


Fast Recovery Diodes Dit in 


z 1: Cathode 
2: Cathode - 2: Anode 

(Common) 
3: Anode 


IF (AV) VRRM 'Fsm IRRM VF ter Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (A) (Vv) (A) (uA) (v) (ns) Part No. 1 10 100 
5 200 30 20 0.98 30 MA3D649-ND 1.24 10.34 82.74 
V | 7O-220B-Ail to 200 60 100 0.98 30 MA3D650-ND 1.47 12.26 98.06 
2 | TO-220D-B1 5 200 30 20 0.98 45 MA3D690-ND 1.47 12.26 98.06 
3 TOP-3F 20 300 150 20 1 50 MA3G655-ND 5.09 40.69 343.36 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1209 


Panasonic schottky Barrier Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type Digi Reel’ 


Dimensions in mm 


i Type (2-pin) Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 ._94_. 


«218s, 
EIAJ: SC-59 ; Bsus : 25 121.25,, 


= 


S-Mini Type (4-pin) Mold S-Mini Type (6-pin) Mold SS-Mini Type (2-pin) SS-Mini Type (4-pin) 
2.1— »—. 2.0 __., 0.80 1.6 _- 
1954 5,65, aca tg 1.0-4 


Hi de it Lar a 
dat 


SSS-Mini Type (2-pin) 
|-0.60_. 


Bp 8 
Sep ao 


First Band | {Second Band 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (Vv) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 20 1,000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 4.12 30.87 MA2YD1500LTR-ND 3,000 178.00/M 
Single 100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD1700LTR-ND 3,000 173.00/M 
Single 15 1,000 0.40 1,000 MA2YD2100LCT-ND 50 3.76 28.22 MA2YD2100LTR-ND 3,000 163.00/M 
Single 25 1,000 0.42 500 MA2YD2300LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2300LTR-ND 3,000 173.00/M 
Single 60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2600LTR-ND 3,000 173.00/M 
1 Single 30 1,500 0.39 500 MA2YD2800LCT-ND 60 4.78 35.85 MA2YD2800LTR-ND 3,000 159.00/M 
Single 30 500 0.40 10 MA2YD3300LCT-ND 51 3.81 28.59 MA2YD3300LTR-ND 3,000 165.00/M 
Single 20 1,000 0.40 1 MA22D1500LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D1500LTR-ND 3,000 186.00/M 
Single 25 1,000 0.41 500 MA22D2300LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D2300LTR-ND 3,000 186.00/M 
Single 30 1,500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND 62 4.65 34.86 MA22D2800LTR-ND 3,000 201.00/M 
Single 40 1,570* 0.48 500 MA22D3900LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D3900LTR-ND 3,000 186.00/M 
Mini Type 3-Pin 
Single 30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND® 46 3.70 27.72 MA3X70100LTR-ND® 3,000 123.00/M 
Single 20 500 0.5 500 MA3X70300LCT-ND® 58 4.66 34.97 MA3X70300LTR-ND® 3,000 155.00/M 
Single 15 30 0.40 1 MA3X70400LCT-ND® 43 3.46 25.94 MA3X70400LTR-ND® 3,000 115.00/M 
Single 30 30 0.40 1 MA3X704A0LCT-ND@ 43 3.46 25.94 MA3X704A0LTR-ND® 3,000 115.00/M 
Single 30 30 0.30 1 MA3X71700LCT-ND® 51 4.08 30.60 MA3X71700LTR-ND® 3,000 136.00/M 
Single 40 500 0.55 500 MA3X72000LCT-ND® 57 4.60 34.47 MA3X72000LTR-ND® 3,000 153.00/M 
Single 30 200 0.55 200 MA3X72100LCT-ND® 46 3.64 27.32 MA3X72100LTR-ND® 3,000 121.00/M 
Single 50 200 0.55 200 MA3X72700LCT-ND® 57 4.29 32.19 MA3X72700LTR-ND® 3,000 186.00/M 
2 Single 20 500 0.50 500 MA3X74800LCT-ND® 59 4.70 35.22 MA3X74800LTR-ND® 3,000 156.00/M 
Single 30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND® 49 3.92 29.42 MA3X78600LTR-ND® 3,000 130.00/M 
Single 50 100 0.55 100 MA3X78700LCT-ND 44 3.54 26.56 MA3X78700LTR-ND 3,000 118.00/M 
Single 60 200 0.65 200 MA3X78800LCT-ND 50 3.78 28.33 MA3X78800LTR-ND 3,000 164.00/M 
Single 60 500 0.65 500 MA3X78900LCT-ND® 59 4.41 33.10 MA3X78900LTR-ND® 3,000 191.00/M 
Single 20 1,000 0.45 1 MA3XD1100LCT-ND@® 59 4.72 35.41 MA3XD1100LTR-ND@ 3,000 157.00/M 
Single 20 1,000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND@ 52 3.90 29.22 MA3XD1500LTR-ND® 3,000 169.00/M 
Single 100 300 0.58 300 MA3XD1700LCT-ND@® 53 4.00 30.04 = = = 
Single 15 1,000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND@ -50 3.76 28.22 MA3XD2100LTR-ND® 3,000 163.00/M 
Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3X704D0LCT-ND® 69 5.20 39.00 MA83X704D0LTR-ND@ 3,000 225.00/M 
3 Dual Com Anode 30 110/150 0.30 1 MA3X717D0LCT-ND@ 89 6.70 50.28 MA3X717DOLTR-ND® 3,000 291.00/M 
Dual Com Anode 30 130/200 0.55 130/200 | MA3X721D0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721DOLTR-ND 3,000 270.00/M 
Dual Com Anode 30 200/300 0.55 200/300 | MA38X786DOLCT-ND® 64 4.80 36.04 MA3X786DOLTR-ND® 3,000 208.00/M 
Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3X704E0LCT-ND® 69 5.20 39.00 MA3X704E0LTR-ND® 3,000 225.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 110/150 0.30 y| MA3X717E0LCT-ND@ .89 6.70 50.28 MA3X717EOLTR-ND® 3,000 291.00/M 
Dual 30 130/200 0.55 130/200 | MA3X721E0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721E0LTR-ND 3,000 270.00/M 
Dual Series 30 200/300 0.55 200/300 | MA3X786EOLCT-ND@ 64 4.80 36.04 MA3X786E0LTR-ND® 3,000 208.00/M 
5 Dual Series 30 20/30 0.30 1 MA3X71500LCT-ND® 74 5.59 41.90 MA3X71500LTR-ND® 3,000 242.00/M 
Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3X71600LCT-ND® 60 4.51 33.85 MA3X71600LTR-ND® 3,000 196.00/M 
Dual Series 30 220/300 0.55 220/300 __| MA3X74000LCT-ND® 93 6.94 52.09 MA3X74000LTR-ND® 3,000 301.00/M 
Mini Type 4-Pin 
Dual 50 150/200 0.55 150/200 | MA4X74600LCT-ND® 46 3.41 25.61 MA4X74600LTR-ND® 3,000 151.00/M 
Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND® 61 4.55 34.11 MA4X71300LTR-ND® 3,000 197.00/M 
6 Dual 30 150 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 68 5.11 38.32 MA4X72400LTR-ND 3,000 221.00/M 
Dual 50 70/100 0.55 70/100 MA4X79600LCT-ND® 63 4.72 35.42 MA4X79600LTR-ND® 3,000 205.00/M 
Dual 35 75/100 1.0 100 MA4X86200LCT-ND® 52 3.93 29.51 MA4X86200LTR-ND® 3,000 170.00/M 
1 Dual 30 150/200 0.55 150/200 | MA4X72600LCT-ND 92 6.91 51.85 MA4X72600LTR-ND 3,000 300.00/M 
7 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71400LCT-ND® 74 5.52 41.43 MA4X71400LTR-ND® 3,000 239.00/M 
Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
8 Triple 30 30 0.40 1 MA6X71800LCT-ND 87 7.23 57.83 MA6X71800LTR-ND 3,000 376.00/M 
S-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND 54 4.31 32.31 MA2ZD0200LTR-ND 3,000 143.00/M 
Single 20 200 0.55 200 MA2J70400LCT-ND 49 3.68 27.58 MA2J70400LTR-ND 3,000 159.00/M 
Single 20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND A4 3.69 29.51 MA2ZD1400LTR-ND 3,000 118.00/M 
Single 20 100 0.27 5 MA2ZD140GLCT-ND NEW! AI 3.42 27.32 MA2ZD140GLTR-ND NEW! 3,000 109.30/M 
Single 20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND Al 3.25 24.35 MA2ZD1800LTR-ND 3,000 108.00/M 
1 Single 20 500 0.42 500 MA2ZD180GLCT-ND NEW! A5 3.76 30.06 MA2ZD180GLTR-ND NEW! 3,000 120.23/M 
Single 20 200 0.47 1 MA2SD1900LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD1900LTR-ND 3,000 128.00/M 
Single 40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2Z72000LTR-ND 3,000 128.00/M 
Single 40 500 0.55 500 MA2Z7200GLCT-ND NEW! 44 3.55 26.64 MA2Z7200GLTR-ND NEW! 3,000 118.11/M 
Single 50 200 0.36 30 MA2J72700LCT-ND 82 6.15 46.11 MA2J72700LTR-ND 3,000 266.00/M 
* mArms § VRRM __ t Tape and Box @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Ccont.) 


Reel® 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. ia 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Single 30 30 0.40 1 MA2J72800LCT-ND 47 3.94 31.54 MA2J72800LTR-ND 3,000 126.00/M 
Single 30 30 0.40 1 MA2J7280GLCT-ND NEW! 42 3.52 28.16 MA2J7280GLTR-ND NEW! 3,000 112.63/M 
Single 30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 56 4.48 33.60 MA2J72900LTR-ND 3,000 149.00/M 
Single 30 200 0.55 200 MA2J7290GLCT-ND NEW! -50 4.00 30.00 MA2J7290GLTR-ND NEW! 3,000 132.99/M 
Single 30 30 0.30 1 MA2J73200LCT-ND 44 3.50 26.21 MA2J73200LTR-ND 3,000 116.00/M 
1 Single 30 30 0.30 1 MA2J7320GLCT-ND NEW! 47 3.90 31.21 MA2J7320GLTR-ND NEW! 3,000 124.84/M 
Single 30 1,000 0.36 700 MA21D3400LCT-ND 67 5.06 37.92 MA21D3400LTR-ND 3,000 219.00/M 
Single 30 1,000 0.34 500 MA21D3800LCT-ND -60 4.51 33.81 MA21D3800LTR-ND 3,000 195.00/M 
Single 20 300 0.40 300 MA2Z74800LCT-ND. Al 3.25 24.35 MA2Z74800LTR-ND 3,000 108.00/M 
Single 20 300 0.40 300 MA2Z7480GLCT-ND NEW! 45 3.76 30.06 MA2Z7480GLTR-ND NEW! 3,000 120.23/M 
Single 30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND 46 3.86 30.90 MA2Z78400LTR-ND 3,000 124.00/M 
Single 50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND 45 3.58 26.85 MA2Z78500LTR-ND 3,000 119.00/M 
Single 50 100 0.55 100 MA2Z7850GLCT-ND NEW! 48 4.00 31.96 MA2Z7850GLTR-ND NEW! 3,000 127.86/M 
S-Mini Type 3-Pin 
2. Single 20 700 0.45 700 MA3ZD1200LCT-ND® 58 4.60 34.52 MA3ZD1200LTR-ND® 3,000 153.00/M 
2 Single 40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND® 54 4.35 32.65 MA3J70000LTR-ND® 3,000 145.00/M 
2 Single 20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 54 4.33 32.50 MA3J70200LTR-ND 3,000 144.00/M 
2 Single 30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 3.80 28.51 MA3J74100LTR-ND 3,000 126.00/M 
3 Dual Com Anode 30 20/30 0.40 1 MA3J741D0LCT-ND -60 4.53 33.96 MA3J741DOLTR-ND 3,000 196.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 20/30 0.40 1 MA3J741E0LCT-ND@ -60 4.53 33.96 MA3J741E0LTR-ND® 3,000 196.00/M 
5 Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3J74200LCT-ND® 63 4.72 35.42 MA3J74200LTR-ND® 3,000 205.00/M 
5 Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3J7420GLCT-ND@ NEW! 56 4.22 31.62 MA3J7420GLTR-ND@ NEW! 3,000 182.71/M 
2 Single 30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND 56 4.20 31.51 MA3J74400LTR-ND 3,000 182.00/M 
3 Dual Com Anode 30 20/30 0.30 1 MA3J745D0LCT-ND® 62 4.62 34.65 MA3J745D0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 20/30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND@ 62 4.62 34.65 MA3J745EOLTR-ND® 3,000 200.00/M 
2 Single 30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND 65 4.90 36.78 MA3J74500LTR-ND 3,000 212.00/M 
2 Single 30 100 0.55 100 MA3Z79200LCT-ND@ Al 3.28 24.59 MA3Z79200LTR-ND® 3,000 109.00/M 
3 Dual Com Anode 30 70/100 0.55 70/100 MA3Z792D0LCT-ND@ -50 4.02 30.16 MA3Z792D0LTR-ND@ 3,000 134.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 70/100 0.55 70/100 MA3Z792E0LCT-ND@ -50 4.02 30.16 MA3Z792E0LTR-ND@ 3,000 134.00/M 
5 Dual Series 30 70/100 0.55 70/100 MA3Z79300LCT-ND® 61 4.58 34.32 MA3Z79300LTR-ND® 3,000 198.00/M 
S-Mini Type 4-Pin 
Dual 30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND. 58 4.60 34.52 MA4Z71300LTR-ND 3,000 153.00/M 
9 Dual 20 75/100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND® 52 4.13 30.98 MA4ZD1400LTR-ND® 3,000 137.00/M 
Dual 45 75/100 0.60 75/100 MA4ZD0300LCT-ND® -50 3.76 28.22 MA4ZDO300LTR-ND® 3,000 163.00/M 
S-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
10 Triple 30 30 0.40 1 MA6Z71800LCT-ND. -68 5.09 38.18 MA6Z71800LTR-ND 3,000 221.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 30 1,500 0.37 1,000 MA2Q70500LCT-ND .83 6.24 46.82 MA2Q70500LTR-ND 1,500 277.00/M 
Single 30 1,000 0.50 1,000 MA2Q73500LCT-ND .84 6.27 47.00 MA2Q73500LTR-ND 1,500 278.00/M 
1 Single 40 1,000 0.55 1,000 MA2Q73600LCT-ND -70 5.22 39.12 MA2Q73600LTR-ND 1,500 231.00/M 
Single 40 1,500 0.55 2,000 MA2Q73800LCT-ND 72 5.41 40.60 MA2Q73800LTR-ND 1,500 240.00/M 
Single 90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND -87 6.52 48.92 MA2Q73900LTR-ND 1,500 289.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND 46 3.85 30.81 MA2S72800LTR-ND 3,000 123.00/M 
Single 30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND 51 4.11 30.81 MA2S78400LTR-ND 3,000 137.00/M 
Single 20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 51 4.11 30.81 MA2SD1000LTR-ND 3,000 137.00/M 
Single 20 200 0.47 200 MA2SD190GLCT-ND NEW! 44 3.55 26.64 MA2SD190GLTR-ND NEW! 3,000 118.11/M 
Single 20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD2400LTR-ND. 3,000 128.00/M 
Single 20 200 0.58 200 MA2SD240GLCT-ND NEW! 44 3.55 26.64 MA2SD240GLTR-ND NEW! 3,000 118.11/M 
1 Single 15 200 0.39 200 MA2SD2500LCT-ND 48 3.86 28.92 MA2SD2500LTR-ND 3,000 118.00/M 
Single 30 100 0.25 10 MA2SD2900LCT-ND 48 3.83 28.69 MA2SD2900LTR-ND. 3,000 127.00/M 
Single 30 100 0.38 10 MA2SD3000LCT-ND 48 3.83 28.69 MA2SD3000LTR-ND 3,000 127.00/M 
Single 30 200 0.38 200 MA2SD3100LCT-ND St 4.10 30.74 MA2SD3100LTR-ND. 3,000 136.00/M 
Single 30 200 0.47 200 MA2SD310GLCT-ND NEW! 51 4.10 30.74 MA2SD310GLTR-ND NEW! 3,000 136.29/M 
Single 30 200 0.49 200 MA2SD3200LCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD3200LTR-ND. 3,000 136.00/M 
Single 30 200 0.56 200 MA2SD320GLCT-ND NEW! 51 4.10 30.74 MA2SD320GLTR-ND NEW! 3,000 136.29/M 
Single 20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND 55 4.43 33.20 MA2SE0100LTR-ND 3,000 147.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
2 Single 30 30 0.30 1 MA3S79500LCT-ND 51 4.11 30.81 MA3S79500LTR-ND 3,000 137.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.30 1 MA3S795DOLCT-ND® 62 4.62 34.63 MA3S795DOLTR-ND@ 3,000 200.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 20 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S795E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
2 Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 51 4.11 30.81 MA3S78100LTR-ND 3,000 137.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DOLCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S781D0OLTR-ND 3,000 200.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DGLCT-ND@ NEW! 57 4.27 32.06 MA3S781DGLTR-ND@ NEW! | 3,000 185.24/M 
4 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND® 62 4.62 34.63 MA3S781E0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781EGLCT-ND® NEW! 57 4.27 32.06 MA3S781EGLTR-ND@ NEW! | 3,000 185.24/M 
5 Dual Series 30 30/20 0.40 1 MA3S781FOLCT-ND@ 57 4.27 32.06 MA3S781FOLTR-ND® 3,000 185.00/M 
5 Dual Series 20 35/25 0.41 1 MA3SE0100LCT-ND@ -55 4.14 31.03 MAS3SE0100LTR-ND@ 3,000 179.00/M 
5 Dual Series 20 25/35 0.40 1 MA3SE0200LCT-ND® Al 5.31 39.84 MAS3SE0200LTR-ND@ 3,000 230.00/M 
5 Dual Series 30 100/75 0.29 10 MA3SD29FOLCT-ND® -65 4.87 36.54 MAS3SD29FOLTR-ND® 3,000 211.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin — RoHS Compliant 
Dual 45 100 0.35 1 MA4SDO5X0LCT-ND 55 4.37 32.75 MA4SDO5X0LTR-ND 3,000 145.00/M 
9 Dual 30 20/30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND 53 4.25 31.87 MA4SD0100LTR-ND. 3,000 141.00/M 
Dual 20 150 0.27 5 MA4SD1000LCT-ND .87 6.52 48.88 MA4SD1000LTR-ND. 3,000 282.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 30 30 0.4 1 MA2772800LCT-ND 45 3.60 27.00 MA2772800LTR-ND 10,000 113.00/M 
Single 100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND 53 4.25 31.87 MA2778400LTR-ND 10,000 133.00/M 
1 Single 20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND 59 4.72 35.41 MA27D2700LTR-ND 10,000 148.00/M 
Single 30 100 0.25 10 MA27D2900LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D2900LTR-ND 10,000 137.00/M 
Single 30 100 0.38 10 MA27D3000LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D3000LTR-ND 10,000 137.00/M 
Single 30 100 0.44 10 MA27D300GLCT-ND NEW! 55 4.37 32.79 MA27D300GLTR-ND NEW! 10,000 136.63/M 
Single 20 35 0.40 1 MA27E0200LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27E0200LTR-ND 10,000 137.00/M 
SSS-Mini Type 3-Pin — RoHS Compliant 
4 Dual Com Cathode 30 20 0.3 1 MAS3795E0LCT-ND 65 4.87 36.52 MAS3795E0LTR-ND 10,000} — 203.00/M 
DO-34 — RoHS Compliant 
Single 15 30 0.4 1 MA2C70000FCT-ND 59 4.46 30.93 = = = 
1 Single 30 30 0.4 1 MA2C700A0FCT-ND 44 3.52 26.44 MA2C700A0FTB-NDt 2,000 123.00/M 
Single 40 500 0.55 500 MA2C71900ACT-ND 1.16 8.72 60.42 S = = 
TO-220D — RoHS Compliant 
Dual Com Cathode 40§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749-ND 1.15 9.58 76.61 = = = 
Dual Com Cathode 45§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749A-ND 1.24 10.34 82.74 = = = 
Dual Com Cathode 40§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750-ND 1.29 10.73 85.80 = = = 
Dual Com Cathode 45§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750A-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
11 Dual Com Cathode 40§ 20,000 0.55 10,000 MA3D752-ND 1.69 13.48 101.12 = = = 
Dual Com Cathode 45§ 20,000 0.55 10,000 MA3D752A-ND 1.95 15.63 117.21 = = = 
Dual Com Cathode 60§ 10,000 0.58 5,000 MA3D756-ND 1.42 11.34 85.04 = = = 
Dual Com Cathode 90§ 10,000 0.85 5,000 MA3D761-ND 1.99 15.93 119.51 = oo = 
Dual Com Cathode 30§ 10,000 0.47 5,000 MA3D799-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
U-G2 — RoHS Compliant 
12 Dual Com Cathode 40§ 5,000 0.55 2,500 MA3U74900LCT-ND 1.34 10.73 80.44 MA3U74900LTR-ND 3,000 686.00/M 
* mArms § VRRM _ t Tape and Box @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Pin Diodes - silicon Epitaxial Planar Type 


Cut Tape 
Descrip- | VR IF VF ct rf Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| tion | (V) |(mA)| (V) | @mA| (pF) | (0) fl 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
S-Mini Type 2-Pin 
1 Single 60 | 100} 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA2JP0200LCT-ND 58 4.60 34.52 MA2JP0200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 2-cathode 
100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 | MA2SP0100LCT-ND 59 4.72 35.41 MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
2 Single 60 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA2SP0200LCT-ND 59 4.72 35.41 MA2SP0200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
50 1.0 10 2.4 | 5.5 | MA2SPO500LCT-ND 55 4.37 32.79 MA2SPO500LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
100 | 1.0 10 0.6 | 1.2 | MA2SPO600LCT-ND 55 4.37 32.79 MA2SPO600LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 | MA27P0100LCT-ND 53 3.98 29.88 | MA27P0100LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
3 Single 60 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA27P0200LCT-ND 53 3.98 29.88 | MA27P0200LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
100 | 1.0 10 | .035] 1.5 | MA27P0700LCT-ND 55 4.43 33.20 | MA27P0700LTR-ND 10,000 | 138.00/M 
50 1.0 10 0.8 | 3.0 | MA27P1100LCT-ND A9 3.69 27.67 | MA27P1100LTR-ND 10,000 | 154.00/M 
GaAs MMIC SP3T Switches pai Canasta 
1. Gnd. 5. GPS-Rx 9. Vetrl2 
2 Ant 6. Gnd. 10. Gnd. 
3. Gnd. 7. Gnd. 11. PCS-Tx/Rx 
4. Vetri3 8. CDMA-Tx/Rx 12. Vetrl1 
CDMA PCS GPS Vetrl(H)- Pin Pin Cut Tape 
il 2 3 PD Vectrl(L) | (CDMA, PCS) | (GPS) Topr Tstg Digi-Key Price Each 
(MHz) (MHz) (MHz) (mw) (Vv) (dBm) (dBm) | (C’) (Cc) Part No. 1 10 100 
824 ~ 894 1850 ~ 1990 1574 ~ 1577 150 +5 35 20 -30 ~ 90 -40 ~ 120 GN04042NOLCT-ND 3.10 2.48 1.93 


Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 
EIAJ: SC-59 
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Switching Diodes - silicon Epitaxial Planar Type 


S-Mini Type (2-pin) 
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EIAJ: SC-70 
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SSS-Mini Type (3-pin) 
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USS-Mini Type (2-pin) 
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tr Cut Tape 
VR IF IR max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Package Description (Vv) (mA) | (HA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 Single 80 100 0.1 3 MA3X152A0LCT-ND® 39 2.95 20.47 | MA3X152A0LTR-ND® 3,000 79.00/M 
2 Single 80 100 0.1 3 MA3X152KOLCT-ND® 39 2.95 20.47 | MA3X152KOLTR-ND® 3,000 79.00/M 
3 Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND@ 37 2.88 20.26 | MA3X152DOLTR-ND@ 3,000 83.00/M 
4 Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3X152E0LCT-ND® 37 2.88 20.26 | MA3X152EOLTR-ND® 3,000 83.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9§ MA3X153A0LCT-ND® 32 2.60 17.85 | MA8X153A0LTR-ND@® 3,000 84.00/M 
+ Tape andBox § Typical RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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moe 
Panasonic Switching Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont.) Ree 
trr Cut Tape 
VR IF IR max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Package Description (Vv) (mA) | (HA) (ns) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
5 Dual Series 80 100 0.1 3 MA3X157A0LCT-ND® 40 3.10 21.82 | MA3X157AOLTR-ND® 3,000 89.00/M 
2 Mini 3P Single 200 100 1 = MA3X15800LCT-ND 52 4.19 31.43 | MA3X15800LTR-ND 3,000 139.00/M 
5 Dual Series 40 75 0.01 100 MA3X19800LCT-ND® 39 3.18 21.79 | MA3X19800LTR-ND® 3,000 103.00/M 
2 Single 200 100 1 60 MA3X19900LCT-ND® 49 3.65 27.36 | MA3X19900LTR-ND@ 3,000 158.00/M 
6 Dual 80 75 0.1 3 MA4X159A0LCT-ND® AT 3.76 28.19 | MA4X159A0LTR-ND® 3,000 125.00/M 
ee Dual 40 100 0.1 3 MA4X16000LCT-ND® 60 4.78 35.85 | MA4X16000LTR-ND@ 3,000 159.00/M 
& Mini 4P Dual 80 100 0.1 3 MA4X160A0LCT-ND® 60 4.78 35.85 | MA4X160A0LTR-ND® 3,000 159.00/M 
6 Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND® 66 4.99 37.40 | MA4X17400LTR-ND@ 3,000 216.00/M 
8 Quad 80 70 0.1 10 MA4X19300LCT-ND® 70 5.24 39.30 | MA4X19300LTR-ND® 3,000 227.00/M 
9 Dual 40 100 0.01 100 MA4X19400LCT-ND® 74 5.52 41.37 | MA4X19400LTR-ND® 3,000 239.00/M 
10 Triple 80 100 0.1 3 MA6X12100LCT-ND® 50 4.00 30.01 MA6X12100LTR-ND® 3,000 133.00/M 
WW Quad 80 100 0.1 10 MA6X12200LCT-ND® 59 4.41 33.10 | MA6X12200LTR-ND® 3,000 191.00/M 
12 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12300LCT-ND® 59 4.41 33.10 | MA6X12300LTR-ND@ 3,000 191.00/M 
13 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12400LCT-ND 69 5.21 39.06 | MA6X12400LTR-ND 3,000 226.00/M 
14 Mini 6P Quad 40 100 0.1 150/9§ MA6X12500LCT-ND® 72 5.43 40.69 | MA6X12500LTR-ND@ 3,000 235.00/M 
15 Quad 80 100 0.1 10 MA6X12600LCT-ND® 59 4.41 33.10 | MA6X12600LTR-ND® 3,000 191.00/M 
16 Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND® 45 3.63 27.20 | MA6X12700LTR-ND@ 3,000 121.00/M 
17 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND® 4 3.54 26.57 | MA6X12800LTR-ND® 3,000 118.00/M 
10 Triple 200 200 0.2 = MA6X12900LCT-ND® 66 4.96 37.23 | MA6X12900LTR-ND@ 3,000 215.00/M 
18 Single 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND® 34 2.58 17.86 | MA2J11100LTR-ND® 3,000 69.00/M 
18 Single 80 100 0.1 3 MA2J1110GLCT-ND® NEW! 31 2.30 15.95 | MA2J1110GLTR-ND® NEW! 3,000 61.34/M 
18 Single 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND@ 43 3.46 25.94 | MA2J11200LTR-ND® 3,000 115.00/M 
18 Single 40 200 0.5 10 MA2J1120GLCT-ND® NEW! AB 3.86 30.88 | MA2J1120GLTR-ND®@ NEW! | 3,000 123.52/M 
18 Single 80 200 0.5 10 MA2J11300LCT-ND@ At 3.30 22.60 | MA2J11300LTR-ND® 3,000 107.00/M 
18 S-Mini 2P Single 80 200 0.5 10 MA2J1130GLCT-ND® NEW! 36 2.94 20.18 | MA2J1130GLTR-ND@ NEW! | 3,000 95.31/M 
18 Single 150 200 0.2 = MA2J11400LCT-ND@ 61 4.58 34.35 | MA2J11400LTR-ND® 3,000 198.00/M 
18 Single 200 200 0.2 = MA2J11500LCT-ND® 39 2.93 21.97 | MA2J11500LTR-ND® 3,000 124.00/M 
18 Single 40 100 0.01 100 MA2J11600LCT-ND@ 45 3.57 26.77 | MA2J11600LTR-ND® 3,000 119.00/M 
18 Single 200 100 0.1 60 MA2Z00100LCT-ND® AQ 3.69 27.67 | MA2Z00100LTR-ND® 3,000 160.00/M 
18 Single 200 100 1.0 60 MA2Z0010GLCT-ND® NEW! 49 3.69 27.67 | MA2Z0010GLTR-ND@ NEW!) 3,000 159.85/M 
1 Single 80 100 0.1 3 MA3J142A0LCT-ND® 33 2.61 18.36 | MA3J142A0LTR-ND® 3,000 75.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142DOLCT-ND® -36 2.88 19.76 | MA3J142DOLTR-ND@ 3,000 99.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142DGLCT-ND@ NEW! 39 3.06 21.56 | MA3J142DGLTR-ND@ NEW!| 3,000 88.22/M 
4 Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND® 36 2.88 19.76 | MA3J142EOLTR-ND® 3,000 99.00/M 
4 Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142EGLCT-ND® NEW! 39 3.06 21.56 | MA3J142EGLTR-ND@ NEW!) 3,000 264.65 
2 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3J142KOLCT-ND® 33 2.61 18.36 | MA3J142KOLTR-ND® 3,000 75.00/M 
5 Dual Series 40 65 0.1 150/9§ MA3J14300LCT-ND@ .38 3.11 21.32 | MA3J14300LTR-ND® 3,000 101.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9§ MA3J143A0LCT-ND® 38 3.11 21.32 | MA3J143A0LTR-ND® 3,000 101.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9§ MA3J143AGLCT-ND® NEW! 42 3.30 23.26 | MA3J143AGLTR-ND@ NEW!) 3,000 95.17/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3J14700LCT-ND® A4 3.50 26.21 MA3J14700LTR-ND®@ 3,000 116.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3J1470GLCT-ND® NEW! A7 3.90 31.21 MA3J1470GLTR-ND® NEW! | 3,000 124.84/M 
2 Single 200 100 1.0 60 MA3X10000LCT-ND® 58 4.66 34.94 | MA3X10000LTR-ND® 3,000 155.00/M 
6 S-Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND® 44 3.54 26.54 | MA4Z15900LTR-ND® 3,000 118.00/M 
19 S-Mini 5P Quad 80 100 0.1 3 MAS5J002E0LCT-ND® 54 4.29 32.18 | MA5JO0O2EOLTR-ND® 3,000 143.00/M 
20 S-Mini 6P Triple 80 100 0.1 3 MA6Z12100LCT-ND® 51 3.86 28.96 | MA6Z12100LTR-ND® 3,000 167.00/M 
18 Single 250 100 1.0 60 MA2S10100LCT-ND® 51 4.04 30.34 | MA2S10100LTR-ND@ 3,000 134.00/M 
18 SS-Mini 2P Single 250 100 1.0 60 MA2S1010GLCT-ND@ NEW! 51 4.04 30.34 | MA2S1010GLTR-ND@ NEW!) 3,000 134.49/M 
18 Single 80 100 0.1 3 MA2S11100LCT-ND® .36 2.82 19.86 | MA2S11100LTR-ND@ 3,000 81.00/M 
18 Single 80 100 0.1 3 MA2S1110GLCT-ND@ NEW! 33 2.61 18.39 | MA2S1110GLTR-ND® NEW!) 3,000 75.24/M 
1 Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND .36 2.80 19.73 | MA38S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
2 Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND® 36 2.80 19.73 | MA38S132KOLTR-ND® 3,000 81.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132D0LCT-ND 37 3.03 20.77 | MA3S132DOLTR-ND 3,000 98.00/M 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132E0LCT-ND® 37 3.03 20.77 | MA3S132EOLTR-ND® 3,000 98.00/M 
4 Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132EGLCT-ND@® NEW! 43 3.34 23.50 | MA3S132EGLTR-ND@ NEW!) 3,000 96.16/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3S13300LCT-ND® 42 3.33 25.01 MA3S13300LTR-ND® 3,000 111.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 3.33 25.01 MA3S13700LTR-ND 3,000 111.00/M 
21 SS-Mini 4P Dual 80 100 0.1 3 MA4S11100LCT-ND® 51 4.04 30.34 | MA4S11100LTR-ND® 3,000 134.00/M 
18 Single 35 100 0.1 = MA2707700LCT-ND® 38 2.87 19.92 | MA2707700LTR-ND® 10,000 61.00/M 
18 SSS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2711100LCT-ND® 44 3.69 29.51 MA2711100LTR-ND® 10,000 103.00/M 
18 Single 80 100 0.1 3 MA271110GLCT-ND® NEW! Al 3.42 27.32 | MA271110GLTR-ND@ NEW! | 10,000 95.64/M 
4 SSS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132E0LCT-ND@ 51 4.10 30.74 | MAS3132EOLTR-ND@ 10,000 128.00/M 
4 Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132EGLCT-ND@ NEW! 51 4.10 30.74 | MAS3132EGLTR-ND@ NEW!) 10,000 128.09/M 
18 Single 80 100 0.1 3 MAU211100BCT-ND® 49 3.68 27.63 | MAU211100BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 USS-Mini 2P Single 30 100 25 1§ MAU2D2900BCT-ND® A9 3.68 27.63 | MAU2D2900BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 Single 30 100 0.3 1§ MAU2D3000BCT-ND® 49 3.68 27.63 | MAU2D3000BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 Single 35 100 0.1 10 MA2C16500ECT-ND® 2 2.03 14.07 | MA2C16500ETB-NDt® 5,000 49.00/M 
18 Single 75 100 025 2.28 MA2C16700ECT-ND® .28 2.08 14.39 | — = = 
18 Single 40 200 -500 20 MA2C17800ECT-ND® AT 3.53 24.46 | — = = 
18 Single 80 200 -500 20 MA2C17900ECT-ND® 64 4.77 33.09 | — = = 
18 DO-34 Single 200 200 001 = MA2C18500ECT-ND® .36 2.70 18.70 | — = = 
18 Single 35 100 .005 | 0.20ms MA2C19500ECT-ND® 25 1.87 12.95 | — = = 
18 Single 50 100 .005 | 0.20ms MA2C19600ECT-ND® 25 1.87 12.95 |e = = 
18 Single 35 100 -100 = MA2C85800ECT-ND® 59 4.46 30.93 | MA2C85800ETB-NDt® 5,000 95.17/M 
18 Single 35 100 -100 = MA2C85900ECT-ND® 69 5.19 35.97 | — = = 


t Tape and Box § Typical ROHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic silicon Planar Type Trigger Device ap Pees 


Features: rc \ { 
* Satisfactory symmetry of break over voltage VBO @ 0.50 Cathode *O 1.78 
¢ Large output voltage Vo and small break over current IBO 
Veo Vo Lf) T.C. (VBO) VBO Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box 
Package (V) min. (V) typical (WA) max. [°C (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
DO-35 28 7.0 50 041 3.5 MA2B00100FCT-ND 69 5.16 38.73 MA2B00100FTB-ND 2,000 229.00/M 
Zener Diodes Silicon Planar Type @Reel® 
Dimensions in mm 
Zener Voltage Vz Iz | Rz(max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Mini Type Package (3-pin) 
Min. Nom. Max. (mA) (Q) Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
Mini Type Package 3 Pin — MA3000 Series - 200mW 1.45, 
2.28 24 2.6 100 MAZ302400LCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ302400LTR-ND® 3,000 97.00/M aa! | 10.4 
2.5 27 29 110 MAZ30270HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30270HLTR-ND 3,000 97.00/M 
2.8 3.0 3.2 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30300HLTR-ND 3,000 97.00/M 
34 3.3 3.5 130 MAZ30330HLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30330HLTR-ND® 3,000 97.00/M 
3.4 3.6 3.8 130 MAZ30360HLCT-ND 37 2.99 20.47 _| MAZ30360HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.7 3.9 44 130 MAZ30390HLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30390HLTR-ND® 3,000 97.00/M 
4.0 4.3 46 130 MAZ30430MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
44 47 5.0 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
48 5.4 5.4 60 MAZ30510MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30510MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
5.3 5.6 6.0 40 MAZ30560MLCT-ND® 37 2.99 20.47_| MAZ30560MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
5.8 6.2 6.6 20 MAZ30620MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30620MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
6.4 6.8 7.2 15 MAZ30680MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30680MLTR-ND 3,000 97.00/M 
7.0 78. 79 5 15 MAZ30750MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30750MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
77 8.2 8.7 15 MAZ30820MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.5 9.1 9.6 15 MAZ30910MLCT-ND 37 2.99 20.47 _|MAZ30910MLTR-ND 3,000 97.00/M 
9.4 10 10.6 20 MAZ31000MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ31000MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
10.4 a 11.6 20 MAZ31100MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ31100MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
11.4 12 12.7 5 25 MAZ31200MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ31200MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
12.4 13 141 30 MAZ31300MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ31300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14 14.35 30 MAZ31400MLCT-ND® 37 2.99 20.47 _|MAZ31400MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
13.9 14.3 14.76 30 MAZ31500LLCT-ND® 37 2.96 20.29 | MAZ31500LLTR-ND® 3,000 96.00/M 
13.9 15 15.6 30 MAZ31500MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ31500MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
15.3 16 171 5 40 MAZ31600MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ31600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.9 18 19.1 45 MAZ31800MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ31800MLTR-ND 3,000 97.00/M 
18.8 20 21.2 55 MAZ32000MLCT-ND® 37 2.99 20.47_| MAZ32000MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
20.8 22 23.3 55 MAZ32200MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ32200MLTR-ND 3,000 97.00/M 
22.8 24 25.6 70 MAZ32400MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ32400MLTR-ND 3,000 97.00/M = ; 
25.4 27 28.9 5 80 | MAZ32700MLCT-ND® 37° 299 20.47 | MAZ32700MLTR-ND® 3,000 a7.oom| | Mint Type (S-pin) Package - 200mw 
28 30 32 80 MAZ33000MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
31 33 35 80 MAZ33300MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33300MLTR-ND 3,000 97.00/M 2.9 
34 36 38 90 MAZ33600MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33600MLTR-ND 3,000 97.00/M 0.95 | 0.95 
Mini Type Package 3 Pin — Dual Element - 200mW 
5.9 6.2 6.5 30 MAZC062D0LCT-ND 50 4.21 33.66 | MAZCO62DOLTR-ND 3,000 112.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZ9062HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 | MAZ9062HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 
6.4 6.8 7.2 30 MAZ9068HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 | MAZ9068HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZ9120HOLCT-ND@ 51 4.10 30.74 | MAZ9120HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 
Mini Type 5-Pin Package — 200mW 
6.4 6.8 42. 5 30 MAZLO68HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZLO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
11.4 12 12.7 MAZL120HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZL120HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 2 Pin — MA8000 Series - 150mW 
2.28 24 26 100 MAZ802400LCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ802400LTR-ND® 3,000 96.00/M 
2.28 24 26 100 MAZ8024GOLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8024GOLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
25 27 29 5 110 MAZ80270HLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80270HLTR-ND® 3,000 96.00/M 
2.65 27 2.9 110 MAZ8027GHLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8027GHLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
2.8 3.0 3.2 120 MAZ80300HLCT-ND® 43 3.32 23.40_| MAZ80300HLTR-ND® 3,000 96.00/M 
2.95 3.0 3.2 120 MAZ8030GHLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8030GHLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
34 3.3 3.5 130 MAZ80330HLCT-ND® 38 2.95 20.77 | MAZ80330HLTR-ND® 3,000 85.00/M 
3.25 3.3 3.5 5 130 MAZ8033GHLCT-ND@ NEW! 34 2.63 18.55 | MAZ8033GHLTR-ND@® NEW! 3,000 75.87/M 
3.4 3.6 3.8 130 MAZ80360HLCT-ND® 3 3.32 23.40 | MAZ80360HLTR-ND® 3,000 96.00/M 
3.55 3.6 3.8 130 MAZ8036GHLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8036GHLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
3.7 3.9 44 130 MAZ80390HLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80390HLTR-ND® 3,000 96.00/M 
3.87 3.9 44 130 MAZ8039GHLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8039GHLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
4.0 43 46 5 130 MAZ80430MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80430MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
431 43 4.54 130 MAZ8043GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8043GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
44 47 5.0 80 MAZ80470MLCT-ND® 43 3.32 23.40_| MAZ80470MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
4.59 47 4.83 80 MAZ8047GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8047GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
48 5:1 5.4 60 MAZ80510MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80510MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
5.0 51 5.26 5 60 MAZ8051GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8051GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
5.3 5.6 6.0 40 MAZ80560MLCT-ND® A3 3.32 23.40 | MAZ80560MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
5.48 5.6 5.76 40 MAZ8056GMLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8056GMLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
5.8 6.2 6.6 30 MAZ80620MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80620MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
6.05 6.2 6.36 30 MAZ8062GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8062GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
6.4 6.8 7.2 5 20 MAZ80680MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80680MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
6.64 6.8 6.98 20 MAZ8068GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8068GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
7.0 78 7.9 20 MAZ80750MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80750MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
Ti 8.2 8.7 20 MAZ80820MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80820MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
8.03 8.2 8.43 20 MAZ8082GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8082GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
8.50 9.1 9.6 5 20 MAZ80910MLCT-ND® 3 3.32 23.40 | MAZ80910MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
9.4 10 10.6 30 MAZ81000MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81000MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
9.75 10 10.25 30 MAZ8100GMLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8100GMLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
10.4 a 11.6 30 MAZ81100MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81100MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
10.73 a 11.28 30 MAZ8110GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8110GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZ81200MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81200MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
11.73 12 12.33 30 MAZ8120GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8120GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
12.4 13 14.1 35 MAZ81300MLCT-ND® 43 3.32 23.40_| MAZ81300MLTR-ND® 3,000 96.00/M. 
12.73 13 13.4 35 MAZ8130GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8130GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
13.65 14 14.35 5 40 MAZ81400MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81400MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
13.65 14 14.35 40 MAZ8140GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8140GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
@ RoHS Compliant t+ Tape and Box (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1214 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Reel e S-Mini Type Package (5-pin) 


Panasonic Zener Diodes Silicon Planar Type (Cont) 


Zener Voltage VZ Iz RZ (max.)| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Min. Nom. Max. (mA) (Q) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
13.9 15 15.6 40 MAZ81500MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81500MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
14.6 15 15.35 40 MAZ8150GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8150GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
15.3 16 174 5 50 MAZ81600MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81600MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
15.7 16 16.5 50 MAZ8160GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8160GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
16.9 18 19.1 60 MAZ81800MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81800MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
17.55 18 18.45 60 MAZ8180GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8180GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
18.8 20 21.2 80 MAZ82000MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ82000MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
19.5 20 20.5 § 80 MAZ8200GMLCT-ND@ NEW! .38 2.97 20.89 | MAZ8200GMLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
20.8 22 23.3 80 MAZ82200MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82200MLTR-ND 3,000 96.00/M 
21.45 22 22.55 80 MAZ8220GMLCT-ND@ NEW! .38 2.97 20.89 | MAZ8220GMLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
22.8 24 25.6 5 100 MAZ82400MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82400MLTR-ND 3,000 96.00/M 
23.5 24 24.7 100 MAZ8240GMLCT-ND@ NEW! .38 2.97 20.89 | MAZ8240GMLTR-ND@ NEW! 3,000 85.47/M 
25.3 26 26.7 120 MAZ82700LLCT-ND®@ .38 2.97 20.89 | MAZ82700LLTR-ND® 3,000 85.00/M 
26.3 27 27.7 120 MAZ8270GMLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8270GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
28 30 32 2 160 MAZ83000MLCT-ND 38 2.95 20.77 | MAZ83000MLTR-ND 3,000 85.00/M 
29.3 30 30.8 160 MAZ8300GMLCT-ND® NEW! 34 2.63 18.55 | MAZ8300GMLTR-ND® NEW! 3,000 75.87/M 
31 33 35 200 MAZ83300MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ83300MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
32.2 33 33.8 200 MAZ8330GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8330GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
34 36 38 250 MAZ83600MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ83600MLTR-ND 3,000 96.00/M 
35.1 36 36.9 2 250 MAZ8360GMLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 | MAZ8360GMLTR-ND® NEW! 3,000 85.47/M 
38 39 40 300 MAZ83900MLCT-ND® 34 2.63 18.55 | MAZ83900MLTR-ND® 3,000 76.00/M 
38 39 40 300 MAZ8390GMLCT-ND@ NEW! 234 2.63 18.55 | MAZ8390GMLTR-ND@ NEW! 3,000 75.87/M 
S-Mini Type Package 3 Pin — 150mW — RoHS Compliant 
5.9 6.2 6.5 § 30 MAZE062D0LCT-ND 60 4.78 35.86 | MAZEO62D0LTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 5-Pin — MAZZOOOH Series — 200mW — RoHS Compliant 
64 68 7.2 MAZZO68HOLCT-ND AQ 3.67 27.54 | MAZZO068HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
77 8.2 8.7 5 30 MAZZ082HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZ082HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
11.4 12.0 12.7 MAZZ120HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZ120HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin — MAZSOOO Series — 150mW 
2.28 24 2.6 100 MAZS02400LCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZS02400LTR-ND® 3,000 101.00/M 
25 2.6 2.75 110 MAZS0270LLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS0270LLTR-ND® 3,000 107.00/M 
2.8 29 3.05 § 120 MAZSO300LLCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZSO300LLTR-ND® 3,000 101.00/M 
2.95 34 3.2 120 | MAZSO300HLCT-ND® 40. 3.34 ~—26.74 | MAZSO300HLTR-ND® 3,000 107.00/M MALS068XOLCT 
3.1 3.3 3.5 130 MAZS0330HLCT-ND@ 40 3.34 26.74 | MAZSO330HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.55 3.7 3.8 130 MAZSO0360HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO360HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.7 3.9 41 130 MAZSO0390HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO390HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
4.0 43 46 5 130 MAZS0430MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO0430MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
44 47 5.0 80 MAZS0470MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS0470MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
4.59 47 4.83 80 MAZS047GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 | MAZS047GMLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 
48 5A 5.4 60 MAZS0510MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO510MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
5.0 5A 5.26 60 MAZS051GMLCT-ND@® NEW! 39 3.13 21.49 | MAZSO51GMLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 
5.3 5.6 6.0 5 40 MAZSO560MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSOS60MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
5.8 6.2 6.6 30 MAZS0620MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO620MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
6.05 6.2 6.36 30 MAZS062GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 | MAZSO62GMLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 
6.4 6.8 7.2 20 MAZSO680MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO680MLTR-ND@ 3,000 107.00/M 
6.64 6.8 6.98 20 MAZSO68GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 | MAZSO68GMLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 
7.0 7S 79 5 20 MAZS0750MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO750MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
77 8.2 8.7 20 MAZS0820MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO820MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
8.87 91 9.33 20 MAZS0910MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO910MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
9.4 10 10.6 30 MAZS1000MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1000MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
9.75 10 10.25 § 30 MAZS100GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 | MAZS100GMLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 
10.73 an 11.28 30 MAZS1100MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1100MLTR-ND 3,000 107.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZS1200MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1200MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
12.73 13 13.4 35 MAZS1300MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1300MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
14.6 15 15.35 40 MAZS1500MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1500MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
15.7 16 16.5 5 50 MAZS1600MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1600MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
17.55 18 18.45 60 MAZS1800MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1800MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
19.5 20 20.5 80 MAZS2000MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2000MLTR-ND 3,000 107.00/M 
20.8 22 23.3 5 80 MAZS2200MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS2200MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
23.5 24 24.7 100 MAZS2400MLCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZS2400MLTR-ND@ 3,000 101.00/M 
26.3 27 27.7 120 MAZS2700MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2700MLTR-ND 3,000 107.00/M 
30.2 31 31.8 160 MAZS3000HLCT-ND@ 39 3.13 21.49 | MAZS3000HLTR-ND® 3,000 101.00/M 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS3300MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS3300MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
34 36 38 250 MAZS3600MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS3600MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
37.1 38 39 300 MAZS39000LCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZS39000LTR-ND® 3,000 101.00/M 
SS-Mini Type Package 3-Pin — MAZTOOOH Series — 150mW 
5.8 6.2 6.6 50 MAZTO62HOLCT-ND® A5 3.76 30.06 | MAZTO62HOLTR-ND® 3,000 120.00/M 
64 68 7.2 § 30 MAZTO68HOLCT-ND® 42 3.37 25.25 | MAZTO68HOLTR-ND® 3,000 112.00/M 
reg 8.2 8.7 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 3.37 25.25 | MAZTO82HOLTR-ND 3,000 112.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin — 150mW — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 50 MAZMO062HOLCT-ND 69 5.16 38.73 | MAZMO62HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
64 68 7.2 5 30 MAZMO68HOLCT-ND 69 5.16 38.73 | MAZMO68HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
6.4 6.8 7.2 30 MAZMO68HGLCT-ND NEW! 69 5.16 38.73 | MAZMO68HGLTR-ND NEW! 3,000 223.79/M 
11.4 12 12.7 30 MAZM120HOLCT-ND 69 5.16 38.73 | MAZM120HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
SSS-Mini Type Package 2-Pin — 120mW — RoHS Compliant 
48 5.1 5.4 60 | MAZD05100LCT-ND 42 350 27.98 | MAZDO5100LTR-ND 10,000 98.00) | “Sgs-mini Type Package (2-pin) 
5.3 5.6 6.0 40 MAZDOS5600LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZDOS5600LTR-ND 10,000 98.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZD06200LCT-ND AQ 3.93 29.51 | MAZDO6200LTR-ND 10,000 123.00/M 
64 68 7.2 20 MAZDO06800LCT-ND AQ 3.93 29.51 | MAZDO6800LTR-ND 10,000 123.00/M 1.0 
8.5 9.41 9.6 20 MAZD09100LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZDO9100LTR-ND 10,000 98.00/M 0.27 — 
9.4 10 10.6 30 MAZD10000LCT-ND AQ 3.93 29.51 | MAZD10000LTR-ND 10,000 123.00/M + 2 1 
11.4 12 12.7 5 30 MAZD12000LCT-ND AQ 3.93 29.51 | MAZD12000LTR-ND 10,000 123.00/M _| 0.20 
15.3 16 174 50 MAZD16000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD16000LTR-ND 10,000 98.00/M 
18.8 20 21.2 80 MAZD20000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD20000LTR-ND 10,000 98.00/M 
28 30 32 2 160 MAZD30000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD30000LTR-ND 10,000 98.00/M 
SSS-Mini Type Package 3-Pin — 150mW — RoHS Compliant 
64 68 7.2 30 MAZWO68HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZWO68HOLTR-ND 10,000 184.00/M 
6.4 6.8 7.2 § 30 MAZWO68HGLCT-ND NEW! 59 4.43 33.20 | MAZWO68HGLTR-ND NEW! 10,000 184.44/M 
77 8.2 87 30 MAZWO82HOLCT-ND 54 4.28 32.13 | MAZWO82HOLTR-ND 10,000 134.00/M 
@ RoHS Compliant + Tape and Box (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Zener Diodes Silicon Planar Type (Cont,) Digh@Reel” | sss-mini type Package (3-pin) 


Zener Voltage VZ Iz RZ(max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Min. Nom. Max. (mA) (Q) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
1008 Leadless Package 4-Pin — 100mW 
17 82 87 5 20 MAZRO08200ACT-ND A3 3.43 25.74 | MAZRO8200ATR-ND 10,000 107.00/M 
MAZRO82HOACT-ND 69 6.15 38.61 | MAZRO82HOATR-ND 10,000 214.00/M 
DO-41 Package 1W — RoHS Compliant 
48 51 5.4 10 MAZ20510AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= — — 
§.2 5.6 6.0 8 MAZ20560A0GCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ — 
5.8 6.2 6.6 6 MAZ20620AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= — - 
7.0 7.45 7.9 40 5 MAZ20750AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ — 
77 8.2 8.7 5 MAZ20820AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— — - 
8.5 9.05 9.6 6 MAZ2091 0AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ _ 
9.4 10 10.6 6 MAZ210000GCT-ND 55 4.15 31.12 [= _ - 
10.4 an 11.6 8 MAZ21100BGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _— _ 
11.4 12.05 12.7 8 MAZ21200AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= — — 
12.4 13.25 144 10 MAZ21300AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ al 
13.8 14.7 15.6 20 12 MAZ215000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= — — 
15.3 16.2 171 12 MAZ21600AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ21600AGTR-ND 7,000 176.00/M 
16.8 17.95 19.1 15 MAZ21800AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ — 1008 Leadless Package (4-pin) 
18.8 20 21.2 15 MAZ220000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ220000GTR-ND 7,000 176.00/M 
20.8 22.05 23.3 20 MAZ222000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= — — 
22.8 24.2 25.6 20 MAZ224000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= — — 2 
25.1 27 28.9 10 25 MAZ22700AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— — — | 
28 30 32 25 MAZ23000AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ cal 
31 33 35 30 MAZ23300AGCT-ND 55 4.15 31.12 [= _ = 80 
34 36 38 30 MAZ23600AGCT-ND 55 4.15 31.12 [= _ _ i 
37 39 41 50 MAZ239000GCT-ND 55 4.15 31.12 [= — — 44.001 
40 43 46 10 50 MAZ243000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ — 
44 47 50 50 MAZ247000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= — — 
48 §1 54 50 MAZ251000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ251000GTR-ND 7,000 176.00/M 
52 56 60 50 MAZ256000GCT-ND 355) 4.15 31.12 |— _ - MAZR08200A 
DO-34 Package 370mW — RoHS Compliant 3 2 
2.08 2.265 2.45 2000 MAZ40220LFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40220LFTB-NDt 2,000 73.04/M 
2.28 2.49 27 2000 MAZ40240LFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ — PQ 
2.5 27 29 5 1000 MAZ402700FCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ — 
2.8 3.0 3.2 1000 MAZ40300MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — — 
3.1 3.3 3.5 1000 MAZ40330MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ = 
3.4 3.6 3.8 1000 MAZ40360MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _— — 
3.7 3.9 44 1000 MAZ40390MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ — 
4 43 46 5 1000 | MAZ40430MECT-ND 3300-249) (17.26 |— = = MAZHOSZHOA 
44 47 5.0 900 MAZ40470MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — = 3 2 
48 5.1 5.4 800 MAZ40510MFCT-ND 33 2.49 17.26_| MAZ40510MFTB-NDt¢ 2,000 73.04/M 
5.3 5.65 6.0 500 MAZ40560MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _— =_ 
5.8 6.2 6.6 300 MAZ40620MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ - 
7.0 7.45 79 5 120 MAZ40750MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ _ 
8.5 9.05 9.6 130 MAZ409100FCT-ND 33 2.49 17.26 |= — = 
9.4 10 10.6 130 MAZ410000FCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ = 
10.4 an 11.6 170 MAZ41100MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ - 
114 12.05 12.7 170 | MAZ41200MFCT-ND 33 249° 17.26 |— — —| | DO-41 Package 
12.4 13.25 144 5 170 MAZ41300MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — _ 
13.9 14.75 15.6 170 MAZ41500MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ - 
15.3 16.2 17.4 170 MAZ41600MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= = = 
16.9 18 19.1 5 170 MAZ41800MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41800MFTB-NDt 2,000 73.04/M 
20.8 22.05 23.3 180 MAZ42200MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= = = 
25.1 27 28.9 200 MAZ42700MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ42700MFTB-NDt 2,000 73.04/M 
28 30 32 200 MAZ43000MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ _ 
31 33 35 2 200 MAZ43300MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ _ 
34 36 38 200 MAZ43600MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ - 
37 39 41 250 MAZ43900MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ =- 
@ RoHS Compliant + Tape and Box 
Zener Voltage Vz IR (WA) ct ESD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Bo-34/Package 
Min. Nom. Max. Max. (pF) (kV) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
SS-Mini Type Package 2-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALS06200LCT-ND 51 4.04 30.34 MALS06200LTR-ND 3,000 134.00/M 
6.4 6.8 7.2 0.5 50 30 MALSO6800LCT-ND 51 4.04 30.34 MALSO6800LTR-ND 3,000 134.00/M 
65 7.0 75 | 0.05 15 15 | MALSO68XOLCT-ND 66 4.96 37.23 | MALSO68XOLTR-ND 3,000 215.00/M 13 27 «-13-» 80.4 
6.0 75 = 2.0 15 12 MAYSO0750ZLCT-ND 67 5.06 37.92 MAYS0750ZLTR-ND 3,000 219.00/M It 
6.0 7.5 - 2.0 1.5 12 MAYS075GZLCT-ND NEW! 67 5.06 37.92 MAYS075GZLTR-ND NEW! 3,000 219.11/M =) 4 
SS-Mini Type Package 3-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALTO62HOLCT-ND 63 4.69 35.16 MALTO62HOLTR-ND 3,000 203.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALM062HOLCT-ND 1 3.86 28.96 MALM062HOLTR-ND 3,000 167.00/M 
Varistor DigiReel’ | s-mini type (2-pin) Mini Type (3-pin) : Dim. in mm 
Diodes : Nu | 18-23 13-4904 
y = — 
i t 
~AVF/AT 
VR IFM VF IR @ 6V Tj = 25°C ~ 125°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package (V) (mA) (V) (mA) (uA) (mV/°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
S-Mini (2) 6 150 0.56 ~ 0.61 1.5 1 2.0 15: MA2Z0300ALCT-ND 55 4.41 33.10 | MA2Z0300ALTR-ND 3,000 147.00/M 
150 0.56 ~ 0.61 15 1 2.0 3.0 MA3X0280BLCT-ND A5 3.62 27.15 | MA3X0280BLTR-ND 3,000 120.00/M 
Mini (3) 6 70 1.76 ~ 1.92 3.0 1 6.5 3.0 MA3X028TALCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X028TALTR-ND 3,000 120.00/M 
100 1.18 ~ 1.28 3.0 1 46 3.0 MA3X028WALCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X028WALTR-ND 3,000 120.00/M 
50 0.59 ~ 0.64 15 10 2.0 15: MA2CO290BFCT-ND 58 4.36 30.21 | — — — 
D0-34 6 50 1.60 10 1 8.8 3.0 MA2CO029QAFCT-ND 1.33 9.96 69.06 | — _ _ 
70 1.15 10 1 6.5 3.0 MA2CO29TAFCT-ND 1.25 9.34 64.74 | MA2CO29TAFTB-NDt 2,000 165.59/M 
100 0.77 10 1 46 3.0 MA2CO29WAFCT-ND 91 6.85 47.48 | — - - 


t+ Tape and Box 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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N A . —: és Fig. 1 — TO-92 
4. Transistors Digi@Reel 
founded by Philips 
VcEO VcBo Ic hrE hre Fy Min. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ NXP. 
Fig. | Package (V) (V) (mA) Min. Max. (MHz) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 
NPN 
40 60 600 100 300 250 | 568-1368-1-ND 22 4.05 11.70 = — | 24401 7/R ie B 
1A | 10-92 40 75 600 100 300 300 | 568-1751-1-ND 33 6.19 1716 | 2,000 | 66.00/M | PN2222A T/R 1. Collector 1. Emitter 
40 75 600 100 300 300 | 568-3992-ND+ 14 2.70 7.80 = —_| PN2229A 2. Base 2. Base 
1B | 10-92 45 50 500 160 400 80 568-1628-1-ND§ 33 6.19 17.16 | 2,000 | 72.60/M | BC337-25 AMO 3. Emitter 3. Collector 
15 40 200 40 120 500 | 568-1739-1-ND 13 2.48 7.45 | 3,000 | 25.85/M | PMBT2369 T/R 
20 30 1000 | 300 _ 100 | 568-4342-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS4120T T/R Fig. 2— SOT-23 
20 20 2000 | 200 = 100 | 568-4157-1-ND& 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M | PBSS4320T T/R 
30 — 1000 | 300 450 100 | 568-3230-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS4130T T/R 
30 40 2000 | 150 250 100 | 568-4155-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M_| PBSS4230T T/R 
40 60 600 100 300 250 | 568-1743-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 | 16.45/M | PMBT4401 T/R 
40 40 1000 | 200 = 150 | 568-4154-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS4140T T/R 
40 40 2000 | 150 250 100 | 568-4156-1-ND 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M | PBSS4240T T/R 
40 60 200 100 300 300 | 568-1741-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 | 16.45/M | PMBT3904 T/R 
2 | soT-23 | 40 75 600 100 300 300__| 568-1738-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 | 16.45/M_| PMBT2222A T/R 
45 75 500 160 400 80 568-1630-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M | BC817-25T/R 4. Base 
45 50 500 160 400 80 568-1631-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M | BC817-40 T/R 2. Emitter 
45 50 100 200 450 100 | 568-1633-1-ND .09 1.69 4.88 | 3,000 | 17.63/M | BC847B T/R 3. Collector 
45 50 100 420 800 100 | 568-1636-1-ND .09 1.69 4.88 | 3,000 | 17.63/M | BC847C T/R 
60 80 1000 | 200 — 150 | 568-4343-1-ND& 48 955 28.65 | 3,000 | 128.93/M_| PBSS4160T T/R Fig. 3— SOT-363 
65 80 100 200 450 100 | 568-1632-1-ND 09 1.69 488 | 3,000 | 17.63/M | BC846B T/R 
80 80 500 100 — 100 | 568-1745-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M | PMBTAQ6 T/R 
100 120 | 1000 | 150 500 100 | 568-4344-1-ND& 36 675 20.25 | 3,000 | 117.00/M | PBSS8110T T/R 
300 300 100 40 — 50 568-1746-1-ND AT 3.15 910 | 3,000 | 32.90/M_| PMBTA42 T/R 
3A_|SOT-363 [45 50 100 200 450 100 568-1635-1-ND 22 4.05 11.70 | 3,000 | 42.30/M | BC847BS T/R 
20 20 5800 | 200 350 140 | 568-4179-1-ND 75 15.63 50.00 | 4,000 | 325.00/M | PBSS302NZ /T3 H H 
40 40 5000 | 100 300 70 568-4162-1-ND 70 13.13 39.38 | 1,000 232.75 | PBSS4540Z T/R Top View 
40 60 600 100 300 150 | 568-2456-1-ND 40 8.00 24.00 | 1,000 112.00 | PZT4401 T/R 
4A | SOT-223 | 50 60 3000 | 100 = 100 | 568-4160-1-ND 45 9.00 27.00 | 4,000 | 121.50/M | PBSS4350z /T3 Pv B 
80 80 5100 50 80 110 | 568-4181-1-ND 78 16.25 52.00 | 4,000 | 338.00/M_| PBSS305NZ /T3 1,4 Emitter 1,4 Base 
80 700 | 1000 40 250 130 | 568-1639-1-ND 40 7.81 22.00 | 1,000 95.00 | BCP56 T/R 2,5 Base 2,5 Emitter 
50 60 | 3000 | 100 = 100__| 568-4171-1-ND GO 11.25 33.75 | 4,000 | 195.00/M_| PBSS5350z /T3 3,6 Collector 3,6 Collector 
5 | St-75 15 15 500 90 = 250 | 568-4148-1-ND 40 8.01 21.96 | 3,000 | 103.70/M_| PBSS2515E T/R - 
20 20 5300 | 200 380 140 | 568-4173-1-ND 90 16.88 50.63 | 1,000 299.25 | PBSS302NX T/R Fig. 4 — SOT-223 
40 60 100 100 300 300 | 568-1181-1-ND 50 10.00 30.00 | 1,000 140.00 | PXT2222A T/R 
6 | sores | 2 50 3000 | 100 = 100 | 568-4159-1-ND 45 9.00 27.00 | 1,000 126.00 | PBSS4350X T/R Co 
80 80 4000 80 140 120 | 568-4161-1-ND 84 15.75 47.25 | 4,000 | 273.00/M | PBSS4480x /T3 4 
80 80 4600 70 110 110 | 568-4177-1-ND 78 16.25 52.00 | 1,000 345.80 | PBSS305NX T/R 
80 1oo | 1000 | 100 250 130__| 568-1642-1-ND 36 7.22 19.80 | 1,000 99.00 _| BCX56-16 T/R 28 
20 20 4000 | 100 230 100 | 568-4149-1-ND 66 72.38 37.13 | 3,000 | 214.50/M | PBSS301ND T/R 
a | Heeera 40 60 4000 50 = 150 | 568-4151-1-ND 66 12.38 37.13 | 3,000 | 214.50/M | PBSS302ND T/R 
50 60 3000 | 100 = 100 | 568-4158-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS4350D T/R A B 
80 80 3000 25 40 140 | 568-4175-1-ND 66 12.38 37.13 | 3,000 | 214.50/M_| PBSS304ND T/R 1. Base 1. Emitter 
PNP 2. Collector 2. Base 
1a_| 10-92 60 60 600 100 300 200 | 568-1752-1-ND 33 6.19 17.16 | 2,000 | 66.00/M | PN2907A T/R : ae - Sone 
20 20 1000 | 250 = 100 | 568-4345-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS5120T T/R ; ; 
20 20 2000 | 100 = 100 | 568-4166-1-NDA 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M | PBSS5320T T/R z : 
30 30 1000 | 260 = 100 | 568-4346-1-ND& A5 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS5130T T/R Fig. 5 —SC-75 Fig. 6 — SOT-89 
40 40 1000 | 160 = 150 | 568-4163-1-ND& 48 955 28.65 | 3,000 | 128.93/M | PBSS5140T T/R 
40 40 2000 | 100 180 100__| 568-4165-1-ND 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M_| PBSS5240T T/R 
40 40 200 100 300 250 | 568-1742-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 | 16.45/M | PMBT3906 T/R 
40 40 600 400 300 200 | 568-1744-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 | 16.45/M | PMBT4403 T/R 
40 40 100 220 475 100 | 568-1638-1-ND 09 1.69 4.88 | 3,000 | 17.63/M | BC857B T/R 
2 | SOT-23 | 45 50 500 100 600 80 568-1640-1-ND 18 3.38 975 | 3,000 | 35.25/M | BCX17 T/R 
45 50 500 250 600 80 568-1629-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M_| BC807-40 T/R 
50 50 2000 80 = 100 | 568-4169-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS5350T T/R 
60 60 600 100 300 200 | 568-1740-1-ND 08 1.58 455 | 3,000 | 16.45/M | PMBT2907A T/R 4. Base 1. Emitter 
60 80 1000 | 150 — 150 | 568-4347-1-ND& 48 955 28.65 | 3,000 | 128.93/M | PBSS5160T T/R 2. Emitter 2 Collector 
65 80 100 220 475 100 | 568-1637-1-ND 09 1.69 4.88 | 3,000 | 17.63/M | BC856B T/R 3. Collector 3. Base 
80 80 500 100 = 50 568-1747-1-ND 14 2.70 7.80 | 3,000 | 28.20/M_| PMBTAS6 T/R 
100 120 | 1000 | 150 450 100 | 568-4348-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS9110T T/R ho 7— sc74 
300 300 100 40 = 50 568-1748-1-ND A7 3.15 910 | 3,000 | 32.90/M_| PMBTA92 T/R 9. 
20 20 5500 | 100 = 130 | 568-4180-1-ND 75 15.63 50.00 | 4,000 | 325.00/M | PBSS302PZ /T3 
aa | sot-223 | 40 40 600 100 300 200 | 568-2457-1-ND 40 8.00 24.00 | 1,000 112.00 | PZT4403 T/R 
40 40 5000 50 = 60 568-4172-1-ND 72 13.50 40.50 | 1,000 239.40 | PBSS5540Z T/R 
80 80 4500 30 = 100__| 568-4182-1-ND 78 16.25 52.00 | 4,000 | 338.00/M_| PBSS305PZ /T3 
20 20 3000 | 100 = 100 | 568-4167-1-ND 54 10.13 30.38 | 4,000 | 175.50/M | PBSS5320x /T3 
20 20 5100 | 100 = 130 | 568-4174-1-ND 90 16.88 50.63 | 1,000 299.25 | PBSS302PX T/R 
6 | soreg | 2 50 3000 80 = 100 | 568-4170-1-ND 60 11.25 33.75 | 1,000 199.50 | PBSS5350X T/R n 
50 60 3000 | 100 = 100 | 568-4168-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS5350D T/R 
80 80 4000 45 = 100 | 568-4178-1-ND 78 16.25 52.00 | 1,000 345.80 | PBSS305PX T/R 1. Collector . Emitter 
80 100 | 1000 | 100 250 50 568-1641-1-ND 36 7.22 19.80 | 1,000 99.00 _| BCX53-16 T/R 2. Collector . Base 
20 20 4000 80 130 80 568-4150-1-ND 66 72.38 37.13 | 3,000 | 214.50/M | PBSS301PD T/R 3. Base . Collector 
7A | SC-74 40 40 4000 30 a 110 | 568-4152-1-ND 66 1238 37.13 | 3,000 | 214.50/M | PBSS302PD T/R 4. Emitter . Emitter 
80 80 3000 20 = 110 | 568-4176-1-ND 66 12.38 37.13 | 3,000 _| 214.50/M_| PBSS304PD T/R 5. Collector . Base 
8 [soT-323 | 40 40 1000 | 160 = 150 | 568-4164-1-ND 48 955 28.65 | 3,000 | 128.93/M_| PBSS5140U T/R 6. Collector . Collector 
NPN/PNP. - 
ak | sonaeg | 28 50 | 100 | 200 | 450 100 | 568-1634-1-ND 22 4.05 11.70 | 3,000 | 42.30/M | BC847BPNT/R Fig: 8 -—SO1-323 
50 50 100 80 = = 568-4282-1-ND 24 4.50 13.00 | 3,000 | 47.00/M_| PUMD16T/R 
7A_|_SC-74 40 40 1000 | 300 900 50__| 568-4153-1-ND& 76 14.25 42.75 | 3,000 | 247.00/M_| PBSS4140DPN T/R 
alo 40 40 2000 | 300 = 150 | 568-4349-1-ND A 84 15.75 47.25 | 3,000 | 273.00/M | PBSS4240DPN T/R 
60 80 1000 | 200 - 150 _| 568-4352-1-ND& 62 11.55 34.65 | 3,000 | 200.20/M_| PBSS4160DPN T/R 
NPN/NPN 4, Base 
7B | SC-74 60 80 1000 [ 200 = 150 | 568-4350-1-ND& 62 11.55 34.65 | 3,000 | 200.20/M | PBSS4160DS T/R 2. Emitter 
PNP/PNP Too Vi 3. Collector 
7B | SC-74 60 80 1000 | 150 = 150 | 568-4351-1-ND& 62 11.55 34.65 | 3,000 | 200.20/M | PBSS5160DS T/R eRe 
t+ Bulk —§ For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. _—_‘$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Fig. 9 — SOT-343R 
dh. NXPBISSA-KITENE (6806620) . 25 Sati OF YT WINES fase tancte wena dracnarnrin nnardcwaninerdennn ad entian San anni puthulag dan obi tas neraialaaa dn Aenea nleruera ee $39.99 
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ae LE 
Wideband Transistors Digi@Reel pat ae 
Transition Cut Tape A B 
Frequency VCEO Ic Ptot he Digi-Key Pricing Tape and Reel+ NXP “ 
Fig. | Package | (GHz) i} (mA) (W) | (Typical) | Part No. 1 25 100 aly. Pricing | Part No. Me awl i. cote 
Ltd 3. Emitter 3. Base 
ae leearos 1 15 25 03 90 568-1652-1-ND 35 6.89 19.40 3,000 79.38/M | BFS17 T/R 4. Collector 4. Emitter 
28 15 25 03 90 568-1653-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | BFS17A T/R 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1217 
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Fig. 10 — SOT-343N 


Wi nd Transistors (cont. Ors] 
7 | & founded by Philips deba d a Ss Ss o Ss (C ) Reel® (A) Bolts 
Transition Cut Tape 1. Collector 
Frequency | VcEQ Ic Ptot hee Digi-Key Pricing Tape and Reel$ NXP 2. Emitter 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) (Typical) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 3. Base 
28 5 6.5 0.032 80 568-1992-1-ND 66 12.29 36.86 3,000 212.94/M | BFT25A T/R 4. Emitter 
5 15 25 0.3 90 568-1650-1-ND AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR92A T/R 
5 15 100 0.5 80 568-1987-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | BFR106 T/R 
6 12 35 0.3 90 568-1651-1-ND wr) 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR93A T/R 
9 S0T-23 6 10 50 0.3 100 568-1647-1-ND 48 9.65 26.46 3,000 124.95/M | BFQ67 T/R Fig. 14 — Fig. 12 — 
8 10 50 0.36 100 568-1174-1-ND AL 8.21 24.63 3,000 110.84/M | PBR941 T/R SOT-143R SOT-343F 
8 10 100 0.365 100 568-1175-1-ND AL 8.21 24.63 3,000 110.84/M | PBR951 T/R 
8 15 18 0.15 120 568-1988-1-ND 58 11.55 34.65 3,000 155.93/M | BFR505 T/R 
9 15 70 0.3 120 568-1648-1-ND 59 10.97 32.92 3,000 190.19/M | BFR520 T/R 
9 15 120 0.5 120 568-1649-1-ND 82 15.32 45.95 3,000 265.46/M | BFR540 T/R 
3B | SOT-363 9 8 70 1 120 568-1646-1-ND 89 16.66 49.97 3,000 288.73/M | BFM520 T/R 3 
5.5 15 100 1 80 568-1986-1-ND 1.07 22.31 71.40 3,000 464.10/M | BFG97 T/R 2 
4B | SOT-223 vj 15 150 1 130 568-1643-1-ND 91 19.03 60.90 1,000 404.99 | BFG135 T/R 
7 15 200 2 90 568-1985-1-ND 95 19.69 63.00 1,000 418.95 | BFG591 T/R 
9 15 120 0.65 120 568-1984-1-ND 88 16.54 49.61 1,000 286.65 | BFG541 T/R Top View 
17 4.5 3.6 0.016 80 568-1979-1-ND 79 14.81 44.42 3,000 256.62/M | BFG403W T/R 
18 15 500 0.60 100 568-1974-1-ND 88 18.29 58.52 3,000 380.38/M | BFG21W T/R 1. Collector 1. Emitter 
9A_ |SOT-343R 21 45 250 0.36 60 568-1982-1-ND 87 16.32 48.96 3,000 282.88/M | BFG480W T/R 2. Emitter 2. Base 
22 45 12 0.054 80 568-1980-1-ND 70 13.19 39.56 3,000 228.54/M | BEG410W T/R 3. Base 3. Emitter 
25 45 30 0.135 80 568-1644-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M_ | BFG425W T/R 4. Emitter 4. Collector 
8.5 10 100 0.28 100 568-1177-1-ND 42 8.43 23.11 3,000 109.14/M | PRF957 T/R 
8 | SOT-323 9 15 18 0.15 120 568-1991-1-ND 59 11.06 33.17 3,000 191.62/M | BFS505 T/R 
9 15 70 0.3 120 568-1654-1-ND 69 12.87 38.61 3,000 223.08/M | BFS520 T/R 
98 |sot-343R 14 6 10 0.06 100 568-1976-1-ND fil 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG310W/XR T/R 
35 0.21 100 568-1978-1-ND ffl 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG325W/XR T/R 
9 15 70 0.5 120 568-1645-1-ND 5 14.06 42.17 3,000 243.62/M | BFG520W/X T/R 
10 |SOT-343N 1.6 15 50 0.3 90 568-1990-1-ND 42 8.22 23.14 3,000 94.68/M | BFS17W T/R 
5 15 25 0.3 90 568-1989-1-ND AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR92AW T/R 
41. |sor-143R 14 6 10 0.60 100 568-1975-1-ND wal 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG310/XR T/R 
6 35 0.21 100 568-1977-1-ND Pal 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG325/XR T/R 
12 | SOT-343F 25 45 30 0.135 80 568-1981-1-ND 79 14.84 44.53 3,000 257.27/M | BFG424F T/R 
13 |SOT-143B 9 15 120 0.4 120 568-1983-1-ND 88 16.54 49.61 3,000 286.65/M | BFG540/X T/R Top View 
14 | SOT-416 9 10 50 0.15 150 568-2085-1-ND AQ 9.86 27.04 3,000 127.67/M | PRF949 T/R 
PNP 
1. Collector 1. Base 
9 = ||-earas 7 12 35 03 50 568-1993-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 191.10/M | BFT93 T/R 2. Emitter bead 
15 25 03 50 568-1655-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M | BFT92T/R 3. Base 3. ollecto: 
8 | SOT-323 5 15 35 0.3 50 568-1656-1-ND 84 15.71 47.14 3,000 272.35/M | BFT92W T/R 4. Emitter 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Transistor Arrays Reel° 
Cut Tape 
VcEo Ic Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig. | Package (V) (mA) | R1 | R2 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
1 50 | 100 |100K) - | 568-2148-1-ND 13 2.48 715 | 568-2148-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTC115TT T/R 
2 | soT-23 | 50 | 100 | 22K | 47K | 568-2154-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2154-2-ND | 10,000 40.80/M | PDTC123JT /13 
2 50 | 100 | 4.7K | 47K | 568-2168-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2168-2-ND | 10,000 40.80/M | PDTC143ZT /T3 
2 50 | 100 | 4.7K | 47K] 568-2165-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2165-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTC143ZE T/R 
1 50 | 100 | 47K | - | 568-2169-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2169-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTC144TE T/R 
1 50 | 100 | 4.7K | - | 568-2161-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2161-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTC143TE T/R 
1 | SOT-416 | 50 | 100 | 22k | - | 568-2156-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2156-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTC124TE T/R 
2 50 | 100 | 2.2K |2.2K| 568-2150-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2150-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTC123EE T/R 
1 50 | 100 |100K| - | 568-2145-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2145-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTC115TET/R 
2 50 | 100 | 47K | 22K | 568-2171-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2171-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTC144WE T/R 
1 | soT-346 | 50 | 100 [100K] - | 568-2146-1-ND 13 2.48 715 | 568-2146-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTC115TK T/R 
1 | soT-323] 50 | 100 /100K] - | 568-2149-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2149-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTC115TUT/R 
PNP SOT-416 
3 50 | 20 |100K |100K] 568-2109-1-ND 13 2.48 715 | 568-2109-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTA115ET T/R 
4 50 | 100 | 22k | - | 568-2122-1-ND 13 2.48 715 | 568-2122-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTA124TT T/R 
4 | 801-23) 59 | too | 47k | - | 5e8-2136-1-ND 13 248 7.15 | 568-2136-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTAIA4TT T/R 
4 50 | 100 |100K| - | 568-2114-1-ND 13 2.48 715 | 568-2114-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTA115TT T/R 
3 50 | 100 | 10K | 47K | 568-2104-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2104-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTA114YE T/R 
3 50 | 20 | 100K |100K] 568-2106-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2106-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA115EE T/R 
4 50 | 100 | 22k | - | 568-2119-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2119-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA124TE T/R 
3 50 | 100 | 2.2k |2.2K| 568-2116-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2116-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA123EE T/R 
4 | sov-416 | 50 | 100 [4.7K | - | 568-2127-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2127-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTA143TE T/R SOT-323 
3 50 | 100 | 4.7K | 47K | 568-2130-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-2130-2-ND | 3,000 60.00/M | PDTA143ZE T/R 
3 50 | 100 | 47K | 22k | 568-2138-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2138-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA144WE T/R 
4 50 | 100 | 47K | - | 568-2133-1-ND 29 540 15.60 | 568-2133-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA144TE T/R 
4 50 | 100 |100K| - | 568-2111-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2111-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA115TE T/R 
3 50 | 20 |100K |100K] 568-2110-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2110-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA115EU T/R 
4 | gorapg | 50 | 100 ]100K | - | 968-2115-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2115-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA115TUT/R 
4 50 | 100 | 47K | - | 568-2137-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2137-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA144TU T/R 
4 50 | 100 | 22k | - | 568-2123-1-ND 29 5.40 15.60 | 568-2123-2-ND | 3,000 56.40/M | PDTA124TU T/R 
PNP Loadswitch Digi Reel” SOT-666 
Cut Tape 
Ic | VcEo | YcESAT Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
(mA) (Vv) (mV) R1 R2 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
500 12 250 10K 10K | 568-2173-1-ND 48 9.00 27.00 568-2173-2-ND | 4,000 156.00/M | PEMF21 T/R TOP VIEW 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — SOT-23 


MOSFETs 


A iN founded by Philips 


Vpss Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel¢ NXP. 
Fig. | Package (V) (A) (0) Part No. u 25 100 Qty. Pricing Part No. 
N-Channel A B c D 
50 [0173] 15 | 568-1658-1-ND 36 7.03 19.80 | 3,000 81.007M | BSN20T/R 1. Gate 1.Source 1.Drain _—‘1. Gate 
ia | sora3 | 55 | 0835| 5 568-1657-1-ND 32 6.00 16.64 | 3,000 64.00/M | BSHI11 T/R ooo. eae Soo 2 Dean | 
60 | 030] 5 568-1369-1-ND 14 2.70 7.80 | 3,000 28.20/M | 2N7002T/R : ; ; 
60 | 030] 5 568-1768-1-ND 49 9.70 29.10 | 10,000 | 123.68/M | BSH1127/3 a Fas aersie 
2 | sot-223 | 240 |0375| 5 568-1769-1-ND 64 12.00 36.00 | 1,000 212.80 | BSP89T/R 
3a | soT-1438| 10 | 0.05 | 45 | 568-1659-1-ND 76 (14.18 4253 | 3,000 | 24570M | BSS83T7/R 
6 03 | — | 568-1962-1-ND 58 10.82 32.45 | 3,000 | 18746 | BFI212 
6 03 | — | 568-1959-1-ND 58 10.82 32.45 | 3,000 | 18746 | BFI211 
ap | sortazp| 12 =| 03 | — | 568-1973-1-no AT 9.35 28.05 | 3,000 | 126.23 | BF998T/R 
20 | 02 | — | 568-1970-1-ND 55 10.24 30.71 | 3000 | 177.45 | BF991T/R Top View Top View 
20 | 03 | — | 568-1972-1-ND 59 11.03 33.08 | 3,000 | 19110M | BF994ST/R ‘x z 
20 | 04 | — | 568-1971-1-ND 55 10.24 30.71 | 3000 | 177.45/M | BF992T/R 1. Gate 1. Substrate (b) 1. Source 
a. ksoraden |) <¢ 03 | | 368-1960-1-ND 58 10.82 3245 | 3000 | 18746 | BFI211R 3. Soutes eee 2: Drain 
568-1963-1-ND 58 10.82 32.45 | 3,000 | 18746/M | BF1212R 4. Drain a Gale Wicd 
6 03 | — | 568-1961-1-ND 58 10.82 32.45 | 3,000 | 18746/M | BFI211WR 
5 | soT-343R| 6 03 - 568-1964-1-ND 58 10.82 32.45 3,000 | 187.46/M BF1212WR Fig. 4 — SOT-143R Fig. 5 — SOT-343R 
12 | 04 | — | 568-1969-1-ND AT 9.45 28.35 | 3,000 | 127.58/m | BF9U8WRT/R 
55 | 40 | 21 | 568-2174-1-ND 158 31.58 9474 | 1,500 | 821.0am | PHI955LT/R 
25 | too | 44 | 568-2177-1-ND 1.80 36.00 10800 | 1500 | 1108.36/M | PH2625L T/R 
2 «| 737 | 95 | 568-2181-1-ND 171 34.21 = 102.63 «| 1,500 | 889.46/M | PHG325L T/R 
20 | 100 | 27 | 568-2176-1-ND 230 45.90 137.70 | 1,500 | 1193.40/m | PH2520U T/R ; 
20. | 100 | 3.7 | 568-2178-1-ND 2.33 46.67 145.19 1,500 | 1322.30/M PH3120L T/R Top View Top View 
25 | 100 | 0.003 | 568-2344-1-ND 230 4590 137.70 | 1,500 | 1193.40/m | PH2925UT/R joearcs ai eadies 
30 | 100 | 0.0032 | 568-2345-1-ND 211 42.11 ~——-126.32 «| 1,500 | 1094.74/m | PH32308 T/R 2. Drain 2. Drain 
6 | LFPAK 30 | 98 | 0.0038 | 568-2346-1-ND 192 3842 ~='115.26 ~| 1,500 | 998.92M | PH3830LT/R 3. Gate 2 3. Gate 2 
30 | 8o | 0072 | 568-2179-1-ND 187 3737 ~—« 11244 -| 1,500 | 97t.eam | PHaS30L T/R 4Gate4 eae 
30 | 80 | 0.0057 | 568-2348-1-ND 179 © 35.79 += 107.37 ~+| 1,500 | 930.54/M | PHS330ET/R 
Fig. 6 — LFPAK Fig. 7 — D2PAK 
30 | 68 | 0.0079 | 568-2349-1-ND 150 30.00 90.00 | 1,500 | 780.00m | PH7030LT/R 
30 | 67 | 0.0082 | 568-2350-1-ND 158 31.58 94.74 | 1,500 | 821.08 | PH8230E T/R MB 
40 | 945 | 0.041 | 568-2180-1-ND 197 3948 ~=—-'118.43 «| -1,500 | 1026.36/M | PH4840S T/R 
100 | 34.3 | 0.0023 | 568-2175-1-ND 237 47.37 ~—«-14211_—~| 1,500 | 1231.62/m | PH20100S T/R 
40 | 75 | 0.08 | 568-2182-1-ND 146 29.25 87.75 800 631.80 | PHB101NQO4T /T3 
55 | 75 | 0.093 | 568-2183-1-ND 228 © 45.50 «136.50 800 982.80 | PHB110NQO6LT/T3 
55 | 75 | 0.064 | 568-2185-1-ND 278 55.58 172.90 — — | PHB146NQ06LT /T3 2 
7 | DaPAK | 95 | 75 | 0.05 | 568-2186-1-ND 195 39.00 117.00 | 800 842.40 | PHB152NQO3LTAT3 1 3 
55 | 75 | 0.044 | 568-2188-1-ND 290 57.92 180.18 800 1338.48 | PHB191NQO6LT/T3 ; 
75 | 27 | 05 | 568-2190-1-ND 152 30.40 91.20 | 800 656.64 | PHB29NO8T /73 nena Paar 
1D 20 | 57 | 0036 | 568-2353-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 12150 | PMV3OUNT/R MB: Mounting Base, 3. Source (8) 
1A 20 | 59 | 0.037 | 568-2354-1-ND 58 11.50 += 34.50 | 3,000 | 155.25 | PMV31XNT/R Connected to. Draini(D) Conmeciediin Drain tb) 
1a | soT-23 | 30 | 49 | 0.047 | 568-2955-1-ND 50 9.38 2813 | 3,000 | 162.50/M | PMV4OUN T/R 
1A 30 | 54 | 0.042 | 568-2356-1-ND 5811.50 3450 | 3,000 | 155.25/M | PMV45ENT/R Fig. 8— 8-TSSOP 
1A 30 | 47 | 0.055 | 568-2357-1-ND 5811.50 34.50 | 3,000 | 155.25/M | PMV6OENT/R 
Dual N-Channel 
20 | 99 ] 0.019 | 568-2360-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00 | PMWD16UN/73 1,8: Drain (D) 
8 | e-tssop | 20 | 104 | 0.024 | 568-2362-1-ND 84 © 15.75 = 47.25 | 2,500 | 273.00M | PMWD20XN/T3 fone 1G Re 
20 | 78 | 0.03 | 568-2363-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00/m | PMWD26UN/73 5: Gate 2 (Go) 
20 | 0.87 | 034 | 568-2365-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M PMGD280UN T/R 8,7: Source 2 (S2) 
20 | 0.86 | 0.35 | 568-2366-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD290XN T/R 
a | soraes | 30 | 074 | 9.44 | 568-2967-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD370XNT/R 
30 | 071 | 048 | 568-2368-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD400UNT/R er 
60 | 049 | 092 | 568-2369-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD780SNT/R 
30 |0125| 8 568-2370-1-ND 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00/m | PMGD8O00LN T/R 
. Source (1) 
P-Channel . Source (2) 
ia] sorza | 2 | 213 | 10 | 568-1660-1-ND 25 4.69 13.00 | 3,000 50.00/M | BSS84T/R pea ie 
20 | 39 | 0.076 | 568-2358-1-ND 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00/M | PMV65XP T/R * Drain (1) 
JFET N-Channel . Gate (1) 
20 | 025 ] — | 568-1968-1-ND 50 9.45 28.35 | 3,000 | 16380/M | BF862T/R 
ap | sorog | 25 | 015 | — | 568-1967-1-ND 55 10.24 30.71 | 3000 | 177.45/M | BF861BT/R Fig. 10 — SOT-323 
25 | 06 | 50 | 568-2083-1-ND 42 8.22 23.14 | 3,000 94.68/M | PMBFJ310 T/R 
30 | 025 | — | 568-1966-1-ND 50 9.45 28.35 | 3,000 | 163.80/M | BFS45CT/R 
08 8 568-2078-1-ND St 10.36 23.40 | 3,000 | 134.13/M | PMBFJ108 T/R 1. Gate (@) 
1¢ | SOT-23 25 04 12 568-2079-1-ND 5 10.36 28.40 3,000 | 134.13/M PMBFJ109 T/R = mane 
ot | 18 | 568-2080-1-ND bt 10.36 28.40 | 3,000 | 13413/M | PMBFJ110 T/R : 
10 | sot-23 | 20 | oo7 | — | 568-1965-1-ND 69 13.00 3a99 | 3,000 | 22529m | BF5I1T/R 
sor-363 | 25 | 60 | 50 | 568-2084-1-ND 75 15.63 50.00 | 3,000 | 325.007 | PMBFJ620T/R 
JFET P-Channel Figs 2-PAK 
tc] sora | 30 | 002 | 250 | 568-2082-1-ND St 10.36 2840 | 3,000 | 13413 | PMBFJ1767/R 
02 | 85 | 568-2081-1-ND 5t 10.36 28.40 | 3,000 | 13413/M | PMBFU1747/R 
1. Gate (G) 
Trench N-Channel 2. Source (S) 
to | soT-323 | 30 | 083 | 480 | 568-3244-1-ND 39 7.88 21.60 | 3,000 93.50/M | PMF4QOUN T/R 3. Drain (D) 
MB. Mounting Base, 
4a: | PAR 55 | 11 | 120 | 568-4281-1-ND 7 14.10 4230 | 2,500 | 244.40/M | BUK92150-55A/T3 Connected to Drain (D) 
55 | 13 | 56 | 568-4284-1-ND 90 16.80 50.40 | 2,500 | 291.20 | BUK9277-55A/73 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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A Diodes 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2— SOD-110 


Fig. 3 — SOD-523 


Fig. 4— 
SOD-80C 


Fig. 5 — SOT-23 


Top View 


Kt 


Fig. 6 — SOT-323 


Fig. 7 — SOT-143B 


1. Anode 
2.N.C. 
3. Cathode 


1. Anode (a1) 
2. Anode (a2) 
3. Common Cathode 
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1. Anode 
2.N.C. 
3. Cathode 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Common 


Fig. 13 — D2PAK 
tab 


. Anode 1 1 
. Anode 2 
. Common Cathode 


Fig. 14 — DO-34 


. Cathode 1 
2. Cathode 2 
3. Common Anode 


1. Cathode 1 
2. Cathode 2 
3. Anode 2 


4. Anode 1 


Fig. 16 — SOT-666 


Fig. 15 — SOD-323, 
SOD-323F 


. Anode 1 


Fig. 17 — SOT-363 


. Anode 1 


Fig. 8 — SOD-87 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Common 


Fig. 9 — 
TO-220AB 


1. Anode 1 
2. Cathode 
3. Anode 2 


Tab - Cathode 


1. Cathode 1 
2. Cathode 2 
3. Common Anode 
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1. Cathode 
2. Anode 
Tab - Cathode 


. Cathode 


Top View 


1.N.C. 
2. Anode 
3. Cathode 


1. Anode 1 
2. Cathode 
3. Anode 2 
Case-Isolated 


Transparent 
Top View 


. Anode 2 . Cathode 2 . Cathode — —1<— 
4. No Connection 4. Anode 1 TopView — _tq . Common Cathode (3,4) . Anode 3/ Cathode 4 . Anode 
1. Anode 1 2. Cathode 2. Cathode . Anode 3 . Anode 4 . Anode 
2. Cathode 3. Anode 3. Anode 2 1. Cathode . Anode 4 . Cathode 3 . Cathode 1. Cathode 1. Cathode 
3. Anode 2 Tab - Cathode Tab - Cathode 2. Anode . Common Cathode (1,2) . Cathode 1/ Anode 2 . Cathode 2. Anode 2. Anode 
High Speed Diodes 
Peak | Continuous | Maximum Forward Maximum Power 
Reverse | Forward Voltage@ Reverse Dissi- Cut Tape 
Voltage Current VE IF Recovery Time| pation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package | Varnm (V) (mA) (V) (mA) Trr (ns) Pd (mW) | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
200 1 10 4 500 568-1360-1-ND 04 68 1.95 568-1360-2-ND 10,000 5.10/M | 1N4148 T/R 
: DO:85 109 200 0.72 5 4 500 568-1361-1-ND .06 1.10 3.19 | 568-1361-2-ND 10,000 8.33/M | 1N4448 T/R 
2 SOD-110 85 250 1 50 4 400 568-1599-1-ND 42 8.13 22.88 | 568-1599-2-ND 3,000 93.60/M | BAS216 T/R 
3 SOD-523 85 250 1 50 4 500 568-1603-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1603-2-ND 3,000 54.00/M | BAS516 T/R 
TS: 200 1 100 4 500 568-1601-1-ND 13 2.48 7.15 568-1601-2-ND 2,500 25.86/M | BAS32L T/R 
4 | SOD-80C 100 200 1 10 4 500 568-1749-1-ND .08 1.58 4.55 568-1749-2-ND 2,500 16.46/M | PMLL4148L T/R 
200 0.72 5 4 500 568-1750-1-ND .08 1.58 4.55 568-1750-2-ND 2,500 16.46/M | PMLL4448 T/R 
568-1596-1-ND .08 1.58 4.55 568-1596-2-ND 3,000 16.45/M | BAS16 T/R 
5A | SOT-23 85 215 1 50 4 250 
568-1737-1-ND .08 1.58 4.55 568-1737-2-ND 3,000 16.45/M | PMBD914 T/R 
5B S0T-23 60 125 1 100 4 250 568-1623-1-ND .08 1.58 4.55 568-1623-2-ND 3,000 16.45/M | BAV74 T/R 
85 125 1 50 4 250 568-1622-1-ND .08 1.58 4.55 568-1622-2-ND 3,000 16.45/M | BAV70 T/R 
85 125 1 50 4 250 568-1624-1-ND .09 1.76 5.07 | 568-1624-2-ND 3,000 18.33/M | BAV99 T/R 
5C SOT-23 140 1 10 3 250 568-1619-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-1619-2-ND 3,000 37.60/M | BAV199 T/R 
100 125 1 50 4 250 568-1736-1-ND .08 1.58 4.55 568-1736-2-ND 3,000 16.45/M | PMBD7000 T/R 
5D | SOT-23 85 125 1 50 4 250 568-1626-1-ND .08 1.58 4.55 568-1626-2-ND 3,000 16.45/M | BAW56 T/R 
SE SOT-23 50 215 1.25 150 4 250 568-3424-1-ND .27 5.06 14.04 | 568-3424-2-ND 3,000 54.00/M | BAL74 T/R 
6A | SOT-323 85 175 1 50 4 200 568-1597-1-ND 14 2.70 7.80 | 568-1597-2-ND 3,000 28.20/M | BAS16W 
6B | SOT-323 85 130 1 50 4 200 568-1625-1-ND 13 2.48 7.15 568-1625-2-ND 3,000 25.85/M | BAV99W T/R. 
7 |sot-143B 85 215 1 50 4 250 568-1600-1-ND 26 4.95 14.30 | 568-1600-2-ND 3,000 51.70/M | BAS28 T/R 
60 150 1 200 6 250 568-1604-1-ND 25 4.73 13.65 568-1604-2-ND 3,000 49.35/M | BASS56 T/R 
General Purpose Diodes 
Peak Continuous Power Peak 
Reverse Forward Dissi- Repetitive | Diode | Recovery Cut Tape 
Voltage Current pation Surge Cap. Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig.| Package Vern (V) IF (mA) (mW) IFRM (mA) | (pF) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 | SOD-80C 250 250 400 625 5 50 568-1618-1-ND 24 4.50 13.00 | 568-1618-2-ND | 2,500 47.00/M | BAV103 T/R 
5A | SOT-23 250 200 250 625 5 50 568-1598-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1598-2-ND | 3,000 16.45/M | BAS21 T/R 
5C | SOT-23 250 125 250 625 5 50 568-1621-1-ND .22 4.05 11.70 | 568-1621-2-ND | 3,000 42.30/M | BAV23S T/R 
7 |SOT-143B 250 225 250 625 5 50 568-1620-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1620-2-ND | 3,000 54.00/M | BAV23 T/R 
(Continued) 


Digi@Reel 
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a Diodes (cont) @Reel 


Ultra Fast Recovery Diodes 


Peak Average Maximum Maximum 
Reverse Forward Forward Reverse 
Voltage Current Voltage @ Recovery Time Digi-Key Pricing NXP. 
Fig. | Package Vrrn (V) IF (A) Ve (V) Ip (A) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. 
600 10 2 5 30 568-1781-ND* 1.28 26.69 85.40 BYC10-600CT 
200 8 0.895 5 25 568-3430-5-ND 78 14.57 43.72 BYQ28E-200 
100 20 0.95 8 25 568-3435-5-ND 95 19.69 63.00 BYV32E-100 
9 | TO-220AB 200 20 0.85 8 25 568-1667-5-ND 81 16.88 54.00 BYV32E-200 
400 20 1.05 10 60 568-3437-5-ND 1.45 30.19 96.60 BYV34-400 
500 20 1.05 10 60 568-3438-5-ND 1.30 26.00 78.00 BYV34-500 
200 30 0.85 15 28 568-3439-5-ND 1.25 25.00 75.00 BYV42E-200 
150 8 0.895 8 25 568-3441-5-ND v2 13.50 40.50 BYW29E-150 
200 8 1.05 8 25 568-1669-5-ND 69 12.98 38.95 BYW29E-200 
600 5 1.75 5 19 568-3429-5-ND 80 16.56 53.00 BYC5-600 
10 | TO-220AC 
400 9 1.03 8 60 568-3432-5-ND 72 13.50 40.50 BYV29-400 
500 9 1.03 8 60 568-3433-5-ND 1.14 23.81 76.20 BYV29-500 
200 14 0.9 14 30 568-3440-ND* 78 16.25 52.00 BYV79E-200 
1 TO-220F 200 10 0.895 5 25 568-3431 -ND* .99 20.69 66.20 BYQ28xX-200 
12 TO-247 200 30 1.05 15 22 568-1668-5-ND 1.38 27.50 82.50 BYV72EW-200 
568-3434-1-NDO 94 19.56 62.60 BYV29B-500 /T3 
TSAY DER AK 200 2 108 e eo 568-3434-2-NDt 350.56/800 BYV29B-500 /T3 
568-3436-1-NDO 1.35 28.19 90.20 BYV32EB-200 /T3 
188) Dee AK oo ao OSS e = 568-3436-2-NDt 505.12/800 BYV32EB-200 /T3 
* Bulk © Cut Tape + Tape and Reel 
Schottky Barrier Diodes 
Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @VF @Ir | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package VR (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Qty. Pricing Part No. 
2 SOD-110 30 200 320 1 568-3412-1-ND 46 9.19 25.20 568-3412-2-ND 3,000 119.00/M BAT254 T/R 
4 SOD-80C 30 200 320 a 568-1609-1-ND 27 5.06 14.04 568-1609-2-ND 2,500 54.00/M BAS85 T/R 
50 200 380 1 568-3411-1-ND 37 6.94 19.24 568-3411-2-ND 2,500 74.00/M BAS86 T/R 
20 500 390 500 568-4111-1-ND 36 7.35 20.16 568-4111-2-ND 3,000 95.20/M PMEG2005ET T/R 
20 1000 500 1000 568-4100-1-ND*& 42 8.40 23.04 = = — | PMEG2010ET T/R 
30 200 320 1 568-1610-1-ND 12 2.25 6.50 568-1610-2-ND 3,000 23.50/M BAT54 T/R 
5A SOT-23 30 500 430 500 568-4123-1-ND*& 36 7.35 20.16 568-4123-2-ND*& 3,000 95.20/M PMEG3005ET T/R 
30 1000 560 1000 568-4101-1-ND*& 44 8.79 24.12 568-4101-2-ND*& 3,000 113.90/M PMEG3010ET T/R 
40 500 470 500 568-4134-1-ND& 36 7.35 20.16 568-4134-2-ND*& 3,000 95.20/M PMEG4005ET T/R 
40 1000 640 1000 568-4103-1-ND¥& 44 8.79 24.12 568-4103-2-ND*& 3,000 113.90/M PMEG4010ET T/R 
70 70 410 1 568-1608-1-ND 22 4.05 11.70 568-1608-2-ND 3,000 42.30/M BAS70 T/R 
30 200 320 A 568-1612-1-ND 15 2.81 8.13 568-1612-2-ND 3,000 29.38/M BATS54C T/R 
5B SOT-23 30 200 260 al 568-3421-1-ND 37 7.48 20.52 568-3421-2-ND 3,000 96.90/M BAT754C T/R 
40 200 420 100 568-3419-1-ND AT 9.30 27.90 568-3419-2-ND 3,000 125.55/M BAT721C T/R 
70 70 410 al 568-1606-1-ND 22 4.05 11.70 568-1606-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-05 T/R 
30 200 320 at 568-1614-1-ND 15 2.81 8.13 568-1614-2-ND 3,000 29.38/M BAT54S T/R 
30 200 260 1 568-3422-1-ND 37 7.48 20.52 568-3422-2-ND 3,000 96.90/M BAT754S T/R 
5C SOT-23 40 120 380 a 568-1602-1-ND 22 4.05 11.70 568-1602-2-ND 3,000 42.30/M BAS40-04 T/R 
40 200 420 100 568-3420-1-ND AT 9.30 27.90 568-3420-2-ND 3,000 125.55/M BAT721S T/R 
70 70 410 1 568-1605-1-ND 222 4.05 11.70 568-1605-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-04 T/R 
30 200 320 ul 568-1611-1-ND 15 2.81 8.13 568-1611-2-ND 3,000 29.38/M BATS54A T/R 
5D SOT-23 40 200 420 100 568-3418-1-ND AT 9.30 27.90 568-3418-2-ND 3,000 125.55/M BAT721A T/R 
70 70 410 1 568-1607-1-ND 22 4.05 11.70 568-1607-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-06 T/R 
6A SOT-323 30 200 320 1 568-3416-1-ND 23 4.28 12.35 568-3416-2-ND 3,000 44.65/M BAT54W T/R 
6B SOT-323 70 70 410 al 568-3408-1-ND 37 7.48 20.52 568-3408-2-ND 3,000 96.90/M BAS70-04W T/R 
30 200 320 1 568-1615-1-ND 23 4.28 12.35 568-1615-2-ND 3,000 44.65/M BAT54SW T/R 
6C SOT-323 30 200 320 1 568-1613-1-ND 23 4.28 12.35 568-1613-2-ND 3,000 44.65/M BAT54CW T/R 
6D SOT-323 30 200 320 a 568-3413-1-ND .23 4.28 12.35 568-3413-2-ND 3,000 44.65/M BATS54AW T/R 
7 SOT-143B 70 70 410 aL 568-3409-1-ND 36 7.03 19.80 568-3409-2-ND 3,000 81.00/M BAS70-07 T/R 
30 200 320 1 568-1616-1-ND 30 5.63 15.60 568-1616-2-ND 3,000 60.00/M BAT74 T/R 
20 1000 450 a 568-1179-1-ND 40 8.00 24.00 568-1179-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5817 T/R 
8 SOD-87 30 1000 550 BI 568-3423-1-ND 40 8.00 24.00 568-3423-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5818 T/R 
40 1000 600 1 568-1180-1-ND 40 8.00 24.00 568-1180-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5819 T/R 
14 DO-34 30 200 320 al 568-1617-1-ND 28 5.18 14.95 568-1617-2-ND 10,000 39.10/M BAT85 T/R 
SOD-323 30 200 320 1 568-3406-1-ND 25 4.69 13.00 568-3406-2-ND 3,000 50.00/M 1PS76SB10 T/R 
10 2000 460 2000 568-4106-1-ND 46 9.19 25.20 568-4106-2-ND 3,000 119.00/M PMEG1020EJ T/R 
10 3000 530 3000 568-4108-1-ND¥& 50 10.00 30.00 568-4108-2-ND*& 3,000 135.00/M PMEG1030EJ T/R 
20 500 390 500 568-4110-1-ND 43 8.44 23.76 568-4110-2-ND 3,000 97.20/M PMEG2005EJ T/R 
20 1000 500 1000 568-4115-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4115-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG2010EJ T/R 
20 1000 550 1000 568-4113-1-ND 42 8.40 23.04 568-4113-2-ND 3,000 108.80/M PMEG2010AEJ T/R 
20 1500 660 1500 568-4117-1-ND AB 9.19 25.20 568-4117-2-ND 3,000 119.00/M PMEG2015EJ T/R 
20 2000 525 2000 568-4119-1-ND*& 46 9.19 25.20 568-4119-2-ND*& 3,000 119.00/M PMEG2020EJ T/R 
15 SOD-323F 30 500 430 500 568-4122-1-ND 43 8.44 23.76 568-4122-2-ND 3,000 97.20/M PMEG3005EJ T/R 
30 1000 520 1000 568-4124-1-ND 42 8.40 23.04 568-4124-2-ND 3,000 108.80/M PMEG3010CEJ T/R 
30 1000 560 1000 568-4126-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4126-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG3010EJ T/R 
30 1500 550 1500 568-4128-1-ND 46 9.19 25.20 568-4128-2-ND 3,000 119.00/M PMEG3015EJ T/R 
30 2000 620 2000 568-4130-1-ND AB 9.19 25.20 568-4130-2-ND 3,000 119.00/M PMEG3020EJ T/R 
40 500 470 500 568-4133-1-ND 43 8.44 23.76 568-4133-2-ND 3,000 97.20/M PMEG4005EJ T/R 
40 1000 640 1000 568-4137-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4137-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG4010EJ T/R 
40 1000 570 1000 568-4135-1-ND 42 8.40 23.04 568-4135-2-ND 3,000 108.80/M PMEG4010CEJ T/R 
60 1000 660 1000 568-4138-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4138-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG6010CEJ T/R 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @ Ve @lg | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package Vr (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Qty. Pricing Part No. 
16 SOT-666 30 200 320 bt 568-3414-1-ND 53 10.50 31.50 568-3414-2-ND 4,000 141.75/M BAT54CV T/R 
17 SOT-363 30 200 320 1 568-3417-1-ND 42 8.40 25.20 568-3417-2-ND 3,000 113.40/M BAT54XY T/R 
18 SC-74 60 1000 650 1000 568-4341-1-ND*& 44 8.79 24.12 568-4342-2-ND & 8,000 107.20/M PMEG6010AED T/R 
10 2000 460 2000 568-4105-1-ND 46 9.19 25.20 568-4105-2-ND 3,000 119.00/M PMEG1020EH T/R 
10 3000 530 3000 568-4107-1-ND*& -50 10.00 30.00 568-4107-2-ND *& 3,000 135.00/M PMEG1030EH T/R 
20 500 390 500 568-4109-1-ND 43 8.44 23.76 568-4109-2-ND 3,000 97.20/M PMEG2005EH T/R 
20 1000 430 1000 568-4112-1-ND 42 8.40 23.04 568-4112-2-ND 3,000 108.80/M PMEG2010AEH T/R 
20 1000 500 1000 568-4114-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4114-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG2010EH T/R 
20 1500 660 1500 568-4116-1-ND AB 9.19 25.20 568-4116-2-ND 3,000 119.00/M PMEG2015EH T/R 
20 2000 525 2000 568-4118-1-ND*& 46 9.19 25.20 568-4118-2-ND*& 3,000 119.00/M PMEG2020EH T/R 
30 500 430 500 568-4121-1-ND 43 8.44 23.76 568-4121-2-ND 3,000 97.20/M PMEG3005EH T/R 
30 1000 560 1000 568-4125-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4125-2-ND *& 3,000 108.80/M PMEG3010EH T/R 
12, SOB 28F 30 1500 550 1500 | 568-4127-1-ND 46 919 25.20 | 568-4127-2-ND 3,000 | 119.00 | PMEG3015EH T/R 
30 2000 620 2000 568-4129-1-ND 46 9.19 25.20 568-4129-2-ND 3,000 119.00/M PMEG3020EH T/R 
40 120 380 1 568-3407-1-ND 33 6.19 17.16 568-3407-2-ND 3,000 66.00/M BAS40H T/R 
40 500 470 500 568-4132-1-ND 43 8.44 23.76 568-4132-2-ND 3,000 97.20/M PMEG4005EH T/R 
40 1000 570 1000 568-4102-1-ND 44 8.79 24.12 568-4102-2-ND 3,000 113.90/M PMEG4010CEH T/R 
40 1000 640 1000 568-4136-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4136-2-ND *& 3,000 108.80/M PMEG4010EH T/R 
60 1000 660 1000 568-4104-1-ND*& 44 8.79 24.12 568-4104-2-ND *& 3,000 113.90/M PMEG6010CEH T/R 
70 70 410 1 568-3410-1-ND 33 6.19 17.16 568-3410-2-ND 3,000 66.00/M BAS70H T/R 
30 200 400 10 568-3415-1-ND 33 6.19 17.16 568-3415-2-ND 3,000 66.00/M BAT54H T/R 
20 SOD-882 30 200 500 100 568-4120-1-ND 34 6.56 18.48 568-4120-2-ND 10,000 65.10/M PMEG3002AEL T/R 
40 200 400 100 568-4131-1-ND 34 6.56 18.48 568-4131-2-ND 10,000 65.10/M PMEG4002EL T/R 
* NXPMEGA1-KIT-ND (3806684) 25 CACH Of 1BiVEIUCS, sng eaavaraasedcas sVodinedcade rtd sass vinadesdade shades puta’ Asagou dag de caa ob danheddialew gangs dae aa cmagiedasgiednagedaaavsiasawdaedepinaiteaiuaa euialeadaalveniasallaaieadalds $39.99 
Variable Capacitance Diodes 
Reverse Diode Series 
Voltage CD @ 1MHz Resistance Cut Tape Tape and Reel 
VR (pF) (pF) (Q) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP. 
Fig. | Package (Vv) @VpR | Maximum | @ Vp | Maximum | Maximum @ MHz] Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
6 2.3 11.2 0.2 33.5 0.6 100 568-1953-1-ND 68 12.75 38.25 568-1953-2-ND 221.00/M BB202 T/R 
30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1948-1-ND 44 8.82 26.46 568-1948-2-ND 119.07/M BB181 T/R 
28 2.225 1 21.26 0.75 470 568-1946-1-ND 44 8.82 26.46 568-1946-2-ND 119.07/M BB179 T/R 
6 1 4.5 4 2.55 0.4 470 568-3425-1-ND 45 9.06 24.84 568-3425-2-ND 117.30/M BB141 T/R 
3 | SOD-523 at 7.2 4 2.95 0.6 470 568-3428-1-ND 44 8.82 26.46 568-3428-2-ND 119.07/M BB145B T/R 
25 2.92 2 34.2 0.75 470 568-1950-1-ND 43 8.56 25.68 568-1950-2-ND 115.56/M BB187 T/R 
32 28 2.25 1 20 0.75 470 568-1947-1-ND 4 8.82 26.46 568-1947-2-ND 119.07/M BB179B T/R 
28 2.754 a 42.35 0.8 100 568-1945-1-ND 55 11.05 33.15 568-1945-2-ND 149.18/M BB178 T/R 
28 2.89 1 62 1.2 100 568-1949-1-ND 51 10.20 27.97 568-1949-2-ND 132.09/M BB182 T/R 
5A | SOT-23 30 25 6 3 32 0.7 200 568-1957-1-ND At 8.27 22.68 568-1957-2-ND 107.10/M BBY40 T/R 
5B | SOT-23 15 75 29.7 1 86 0.4 100 568-1954-1-ND 71 13.33 39.98 568-1954-2-ND 231.01/M BB207 T/R 
7.5 29.7 1 102 0.5 100 568-1952-1-ND 51 10.19 30.57 568-1952-2-ND 137.57/M BB201 T/R 
15 | Sop-323 10 7.5 5.4 1 23.2 0.5 100 568-1955-1-ND 60 11.25 33.75 568-1955-2-ND 195.00/M BB208-03 T/R 
30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1944-1-ND 44 8.82 26.46 568-1944-2-ND 119.07/M BB131 T/R 
PIN Diodes 
Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage | Forward Current | Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum IF a (pF) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 100 0.9 0.9 568-1937-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1937-2-ND | 3,000 120.36/M BAP65-02 T/R 
35 100 0.5 1.05 568-1912-1-ND A7 9.52 26.10 | 568-1912-2-ND | 3,000 123.25/M BA891 T/R 
100 1.8 0.32 568-1926-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1926-2-ND | 3,000 120.36/M BAP63-02 T/R 
3 SOD-523 50 50 5 0.55 568-1915-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1915-2-ND | 3,000 120.36/M BAPS50-02 T/R 
100 7 0.4 568-1940-1-ND AB 9.29 25.49 | 568-1940-2-ND | 3,000 120.36/M BAP70-02 T/R 
60 50 10 0.55 568-1921-1-ND A6 9.29 25.49 | 568-1921-2-ND | 3,000 120.36/M BAP51-02 T/R 
100 1.8 0.45 568-1913-1-ND A6 9.29 25.49 | 568-1913-2-ND | 3,000 120.36/M BAP1321-02 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1929-1-ND A6 9.29 25.49 | 568-1929-2-ND | 3,000 120.36/M BAP64-02 T/R 
5A SOT-23 35 100 0.7 @5mA | 1pF @ 20V 568-1943-1-ND 39 7.86 21.56 | 568-1943-2-ND | 3,000 101.83/M BAT18 T/R 
50 50 5 0.6 568-1919-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1919-2-ND | 3,000 117.18/M BAPS50-05 T/R 
5B SOT-23 100 7 0.43 568-1942-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1942-2-ND | 3,000 117.18/M BAP70-05 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1933-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1933-2-ND | 3,000 117.18/M BAP64-05 T/R 
5C SOT-23 50 50 5 0.6 568-1917-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1917-2-ND | 3,000 117.18/M BAPS50-04 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1931-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1931-2-ND | 3,000 117.18/M BAP64-04 T/R 
5D SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1935-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1935-2-ND | 3,000 117.18/M BAP64-06 T/R 
6B | SOT-323 50 50 5 0.6 568-1918-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1918-2-ND | 3,000 117.18/M BAP50-04W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1932-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1932-2-ND | 3,000 117.18/M BAP64-04W T/R 
30 100 0.9 0.9 568-1939-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1939-2-ND | 3,000 117.18/M BAP65-05W T/R 
50 2.5 0.55 568-1923-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1923-2-ND | 3,000 117.18/M BAP51-05W T/R 
6C | SOT-323 50 50 10 0.6 568-1920-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1920-2-ND | 3,000 117.18/M BAP50-05W T/R 
100 1.8 0.35pF @ 20V | 568-1928-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1928-2-ND | 3,000 117.18/M BAP63-05W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1934-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1934-2-ND | 3,000 117.18/M BAP64-05W T/R 
6D | SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1936-1-ND 43 8.68 26.04 | 568-1936-2-ND | 3,000 117.18/M BAP64-06W T/R 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage | Forward Current} Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum Ip a (pF) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 100 0.9 0.9 568-1938-1-ND AB 9.29 25.49 | 568-1938-2-ND | 3,000 120.36/M BAP65-03 T/R 
50 2.5 0.55 568-1922-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1922-2-ND | 3,000 120.36/M BAP51-03 T/R 
50 50 5 0.55 568-1916-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1916-2-ND | 3,000 120.36/M BAP50-03 T/R 
15 | SOD-323 100 1.8 0.35 568-1927-1-ND AB 9.29 25.49 | 568-1927-2-ND | 3,000 120.36/M BAP63-03 T/R 
100 7 0.4 568-1941-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1941-2-ND | 3,000 120.36/M BAP70-03 T/R 
60 100 1.8 0.45 568-1914-1-ND AB 9.29 25.49 | 568-1914-2-ND | 3,000 120.36/M BAP1321-03 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1930-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1930-2-ND | 3,000 120.36/M BAP64-03 T/R 
20 | sop-8s82 50 100 1.2 0.23 568-1925-1-ND 46 9.29 25.49 | 568-1925-2-ND | 10,000 106.20/M BAPS5S5L T/R 
60 100 2.5 0.4 568-1924-1-ND AB 9.29 25.49 | 568-1924-2-ND | 10,000 106.20/M BAPS51L T/R 


ESD Protection Diodes 


B 
. i re 1 1. Cathode 1 fa of 3 B 
. Cathode 2 2. Cathode 2 Cathode 1 Cathode 1 
8: Double'Gathode $.-Commen Anode 1. Cathode 1 . Common Anode . Common Anode 
c D 2. Common Anode . Cathode 2 . Cathode 2 
B 1. Anode 1 1. Cathode 1 3. Cathode 2 . Cathode 3 . Cathode 3 
1. Cathode 1 1. Cathode 1 (15V) 2. Anode 2 2. Cathode 2 4. Cathode 3 . Cathode 4 . Common Anode 
2. Cathode 2 2. Cathode 2 (24V) 3. Common Cathode 3. Common Cathode 5. Cathode 4 . Cathode 5 . Cathode 4 
No. of Protected Lines IRM @ VRWM Cline Ppp ESD Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* NXP. 
Fig. | Package | Uni-directional Bi-directional | Max. (yA) (V)__| Typ. (pF) | Max. (W) | (kV) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
= 1 2 3.3 101 500 30 568-4040-1-ND AI 8.27 22.68 3,000 107.10/M | PESD3V3L1BA T/R 
= 1 1 5 75 500 30 568-4049-1-ND AL 8.27 22.68 3,000 107.10/M | PESD5VOL1BA T/R 
= 1 0.1 5 2.9 25 10 568-4294-1-ND 48 9.60 28.80 3,000 129.60/M | PESD5VOU1BA T/R 
1A | SOD-323 = HI 0.5 5 45 130 30 568-4053-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5V0S1BA T/R 
_— 1 0.05 12 19 200 30 568-4022-1-ND AI 8.27 22.68 3,000 107.10/M | PESD12VL1BA T/R 
= 1 0.05 15 16 200 30 568-4027-1-ND AI 8.27 22.68 3,000 107.10/M | PESD15VL1BA T/R 
= 1 0.05 24 11 200 23 568-4034-1-ND AL 8.27 22.68 3,000 107.10/M | PESD24VL1BA T/R 
1 — 2 3.3 207 330 30 568-4044-1-ND .39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | PESD3V3S1UB T/R 
= 1 0.1 5 45 130 30 568-4054-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5V0S1BB T/R 
1A | SOD-523 — 1 0.1 5 2.9 25 10 568-4295-1-ND 48 9.60 28.80 3,000 129.60/M | PESD5VOU1BB T/R 
1 = 1 5 152 260 30 568-4055-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | PESD5V0S1UB T/R 
1 = 0.05 24 23 160 23 568-4036-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | PESD24VS1UB T/R 
1B | SOD-523 1 = 0.05 15/24 17 160 23 568-4033-1-ND$ -36 7.03 19.80 3,000 81.00/M | PESD1LIN T/R 
= 2 2 3.3 101 350 30 568-4041-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD3V3L2BT T/R 
= 2 1 5 75 350 30 568-4050-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD5VOL2BT T/R 
a 2 0.1 5 35 130 30 568-4056-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PESD5VOS2BT T/R 
2A SOT-23 = 2 0.05 12 19 200 30 568-4023-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD12VL2BT T/R 
— 2 0.05 15 16 200 30 568-4028-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD15VL2BT T/R 
= 2 0.05 24 1 200 23 568-4035-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD24VL2BT T/R 
= 2 0.05 24 11 200 23 568-4032-1-ND$ -36 7.03 19.80 3,000 81.00/M_| PESD1CAN T/R 
2 1 2 3.3 207 330 30 568-4046-1-ND& 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD3V3S2UT T/R 
1 = 2 3.3 1.5 80 30 568-4047-1-ND$ .39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD3V3U1UT T/R 
2 1 1 5 152 260 30 568-4060-1-ND& 36 7.03 19.80 3,000 81.00/M | PESD5V2S2UT T/R 
1 = 0.05 5 1.5 80 30 568-4058-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5VOU1UT T/R 
2B SOT-23 2 1 1 12 38 180 30 568-4025-1-ND& -36 7.03 19.80 3,000 81.00/M_| PESD12VS2UT T/R 
. 1 _ 0.05 12 1.5 200 30 568-4026-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD12VU1UT T/R 
2 1 1 15 32 160 30 568-4030-1-ND& 36 7.03 19.80 3,000 81.00/M | PESD15VS2UT T/R 
1 _— 0.05 15 1.5 200 30 568-4031-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD15VU1UT T/R 
2 4 1 24 23 160 23 568-4038-1-ND& 36 7.03 19.80 3,000 81.00/M | PESD24VS2UT T/R 
1 = 0.05 24 a) 200 23 568-4039-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD24VU1UT T/R 
2 = 2 3.3 207 330 30 | 568-4045-1-NDA 39 7.88 21.60 | 3,000 102.00/M | PESD3V3S2UAT T/R 
2 = 1 5 152 260 30 568-4057-1-ND& 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5VOS2UAT T/R 
2C SOT-23 2 _ 0.05 12 38 180 30 568-4024-1-ND& .39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD12VS2UAT T/R 
2 = 0.05 15 32 160 30 568-4029-1-ND& .39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD15VS2UAT T/R 
2 = 0.05 24 23 160 23 568-4037-1-ND& 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD24VS2UAT T/R 
2D SOT-23 5 4 0.01 24 30 230 30 568-4147-1-ND$ 36 7.03 19.80 3,000 81.00/M | PESD2CAN T/R 
= 2 0.1 5 2.9 25 10 568-4296-1-ND 44 8.75 26.25 3,000 118.13/M | PESD5VOU2BT T/R 
4 3 0.3 3.3 12 30 20 568-4042-1-ND 53 10.50 31.50 3,000 141.75/M | PESD3V3L4UG T/R 
4 = 0.3 3.3 15 16 12 568-4048-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M | PESD3V3V4UG T/R 
Se) |neoleeee 4 3 0.025 5 8 30 20 | 568-4051-1-ND 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M | PESDSVOL4UG T/R 
4 = 0.025 5 12 16 12 568-4059-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M | PESD5VOV4UG T/R 
5 4 0.3 3.3 22 25 20 568-4043-1-ND 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD3V3L5UY T/R 
iia Al Rhea ed 5 4 0.025 5 22 25 20 | 568-4052-1-ND 54 1013 30.38 | 3,000 | 175.50/M | PESDSVOLSUY T/R 
5 4 0.8 3.3 215 200 30 568-4141-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD3V3S5UD T/R 
5 4 0.2 5 165 200 30 568-4142-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD5VOS5UD T/R 
4A | SOT-363 5 4 0.015 12 73 200 30 568-4143-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD12VS5UD T/R 
5 4 0.015 15 60 200 30 568-4144-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD15VS5UD T/R 
5 4 0.015 24 45 200 23 568-4145-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M_ | PESD24VSS5UD T/R 
4 3 0.8 3.3 215 200 30 568-4266-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD3V3S4UD T/R 
4 3 0.2 5 165 200 30 568-4267-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD5VOS4UD T/R 
4B | SOT-457 4 3 0.015 12 73 200 30 568-4263-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD12VS4UD T/R 
4 3 0.015 15 60 200 30 568-4264-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD15VS4UD T/R 
4 3 0.015 24 45 200 23 568-4265-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M_ | PESD24VS4UD T/R 
4B SC-74 2 1 0.1 3 40 200 15 568-4146-1-NDA -90 18.75 60.00 3,000 189.00/M_| PRTR5VOU4D T/R 
2 = 0.1 5.5: 1.8 200 12 568-4139-1-ND& 1.05 21.88 70.00 3,000 455.00/M | PRTRS5VOU2AX T/R 
5. | SOT-1488 = 2 0.1 55 1 200 8 | 568-4140-1-NDA 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00/M | PRTRSVOU2X T/R 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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+ NXPESD2-KIT-ND (Q3455478) 25 each of 18 values.... 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Zener Voltage Resistance 0 Rev. Current Ip (uA)| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig.| Package | Min. Max. Max. @ Iz (mA) Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.2 2.6 85 5 50 1 568-3763-1-ND 22 4.05 11.70 568-3763-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V4 T/R 
2.5 2.9 83 5 20 1 568-3764-1-ND 22 4.05 11.70 568-3764-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V7 T/R 
2.8 3.2 95 5 10 1 568-3769-1-ND 22 4.05 11.70 = _ — | BZT52H-C3V0 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-3770-1-ND 22 4.05 11.70 568-3770-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V3 T/R 
3.4 3.8 95 5 5 1 568-3771-1-ND 22 4.05 11.70 568-3771-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C3V6 T/R 
3.7 41 95 5 3 1 568-3772-1-ND 22 4.05 11.70 = = — | BZT52H-C3V9 T/R 
4 4.6 95 5 3 1 568-3775-1-ND 22 4.05 11.70 568-3775-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V3 T/R 
44 5 78 5 3 2 568-3776-1-ND 22 4.05 11.70 568-3776-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-3779-1-ND 22 4.05 11.70 568-3779-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V1 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-3780-1-ND 22 4.05 11.70 568-3780-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C5V6 T/R 
5.8 6.6 10 5 3 4 568-3783-1-ND 22 4.05 11.70 568-3783-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V2 T/R 
6.4 7.2 8 5 2 4 568-3784-1-ND 22 4.05 11.70 568-3784-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V8 T/R 
7 79 10 5 1 5 568-3786-1-ND 22 4.05 11.70 568-3786-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C7V5 T/R 
77 8.7 10 5 0.7 5 568-3787-1-ND 22 4.05 11.70 568-3787-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C8V2 T/R 
8.5 9.6 10 5 0.5 6 568-3788-1-ND 22 4.05 11.70 568-3788-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C9V1 T/R 
9.4 10.6 10 8 0.2 7 568-3752-1-ND 22 4.05 11.70 568-3752-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C10 T/R 
1 | SOD-123F | 11.4 12.7 10 5 0.1 8 568-3754-1-ND 22 4.05 11.70 568-3754-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C12 T/R 
13.8 15.6 15 5 0.05 10.5 568-3756-1-ND 22 4.05 11.70 568-3756-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C15 T/R 
15.3 17.1 20 5 0.05 11.2 568-3757-1-ND 22 4.05 11.70 568-3757-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C16 T/R 
16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3758-1-ND 22 4.05 11.70 568-3758-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C18 T/R 
18.8 21.2 20 5 0.05 14 568-3759-1-ND 22 4.05 11.70 568-3759-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C20 T/R 
20.8 23.3 25 5 0.05 15.4 568-3760-1-ND 22 4.05 11.70 568-3760-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C22 T/R 
22.8 25.6 30 5 0.05 16.8 568-3761-1-ND 22 4.05 11.70 = _— — | BZT52H-C24 T/R 
25.1 28.9 40 5 0.05 18.9 568-3762-1-ND 22 4.05 11.70 568-3762-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C27 T/R 
28 32 40 5 0.05 21 568-3765-1-ND 22 4.05 11.70 568-3765-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C30 T/R 
31 35 40 5 0.05 23.1 568-3766-1-ND 22 4.05 11.70 568-3766-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C33 T/R 
34 38 60 5 0.05 25.2 568-3767-1-ND 22 4.05 11.70 568-3767-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C36 T/R 
37 4 75 5 0.05 27.3 568-3768-1-ND 22 4.05 11.70 568-3768-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C39 T/R 
40 46 80 5 0.05 30.1 568-3773-1-ND 22 4.05 11.70 568-3773-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C43 T/R 
48 54 100 5 0.05 35.7 568-3777-1-ND 22 4.05 11.70 568-3777-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C51 T/R 
52 60 120 2 0.05 39.2 568-3778-1-ND 22 4.05 11.70 = = — | BZT52H-C56 T/R 
58 66 140 2 0.05 43.4 568-3781-1-ND 22 4.05 11.70 568-3781-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C62 T/R 
64 72 160 2 0.05 47.6 568-3782-1-ND 22 4.05 11.70 568-3782-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C68 T/R 
70 79 175 2 0.05 52.5 568-3785-1-ND 22 4.05 11.70 568-3785-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C75 T/R 
2 SOT-89 11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3789-1-ND -50 10.00 30.00 = _ — | BZV49-C12 T/R 
3.4 3.8 90 5 5 1 568-3794-1-ND 17 3.15 9.10 568-3794-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C3V6 T/R 
3.7 41 90 5 3 1 568-3795-1-ND 17 3.15 9.10 568-3795-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C3V9 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-3797-1-ND 17 3.15 9.10 568-3797-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C5V6 T/R 
3 | sop-80c 9.8 10.2 20 5 0.2 7 568-3790-1-ND 30 5.57 15.44 568-3790-2-ND 2,500 59.40/M | BZV55-B10 T/R 
14.7 15.3 30 5 0.05 0.7 568-3791-1-ND 30 5.57 15.44 568-3791-2-ND 2,500 59.40/M_| BZV55-B15 T/R 
34 38 90 2 0.8 25.2 568-3792-1-ND Az 3.15 9.10 568-3792-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C36 T/R 
37 4 130 2 0.7 27.3 568-3793-1-ND AZ 3.15 9.10 568-3793-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C39 T/R 
44 50 170 2 0.05 32.9 568-3796-1-ND 7 3.15 9.10 568-3796-2-ND 2,500 32.90/M_| BZV55-C47 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-1670-1-ND ad 2.03 5.85 568-1670-2-ND 10,000 15.30/M | BZX79-C4V7 T/R 
48 5.4 60 5 2 2 568-1671-1-ND | 2.03 5.85 568-1671-2-ND 10,000 15.30/M | BZX79-C5V1 T/R 
4 DO-35 5.2 6 40 5 1 2 568-3846-1-ND P| 2.03 5.85 568-3846-4-NDO 10,000 15.30/M | BZX79-C5V6 AMO 
Gt 8.7 15 5 0.7 5 568-1672-1-ND 11 2.03 5.85 568-1672-2-ND 10,000 15.30/M | BZX79-C8V2 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3845-1-ND 11 2.03 5.85 568-3845-4-NDO 10,000 15.30/M_| BZX79-C12 AMO 
3.7 41 90 5 3 1 568-3803-1-ND 39 7.88 21.60 568-3803-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C3V9 T/R 
4.4 5 80 5 3 2 568-3804-1-ND 39 7.88 21.60 568-3804-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-3805-1-ND 39 7.88 21.60 = = — | BZX284-C5V1 T/R 
7 79 10 5 1 5 568-3806-1-ND 39 7.88 21.60 = = — | BZX284-C7V5 T/R 
5 | SOD-110 77 8.7 10 5 0.7 5 568-3807-1-ND 39 7.88 21.60 568-3807-2-ND 3,000 102.00/M_| BZX284-C8V2 T/R 
9.4 10.6 10 5 0.2 ri 568-3799-1-ND 39 7.88 21.60 568-3799-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C10 T/R 
11.4 12.7 10 5 0.1 8 568-3800-1-ND 39 7.88 21.60 568-3800-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C12 T/R 
16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3801-1-ND 39 7.88 21.60 568-3801-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C18 T/R 
31 35 40 2 0.05 23.1 568-3802-1-ND 39 7.88 21.60 568-3802-2-ND 3,000 102.00/M_| BZX284-C33 T/R 
15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1784-1-ND 36 7.03 19.80 568-1784-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C16 T/R 
17.1 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1785-1-ND 36 7.03 19.80 568-1785-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C18 T/R 
19 21 55 5 0.05 14 568-1786-1-ND 36 7.03 19.80 568-1786-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1787-1-ND 36 7.03 19.80 568-1787-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1788-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | BZX585-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1789-1-ND 36 7.03 19.80 568-1789-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1790-1-ND 36 7.03 19.80 568-1790-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1791-1-ND 36 7.03 19.80 568-1791-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C33 T/R 
6 | SOD-523 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1792-1-ND 36 7.03 19.80 568-1792-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C36 T/R 
37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1793-1-ND 36 7.03 19.80 568-1793-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1794-1-ND 36 7.03 19.80 = al — | BZX585-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1795-1-ND 36 7.03 19.80 568-1795-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1796-1-ND 36 7.03 19.80 568-1796-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1797-1-ND 36 7.03 19.80 568-1797-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1798-1-ND 36 7.03 19.80 568-1798-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C62 T/R 
64.6 714 240 2 0.05 47.6 568-1799-1-ND 36 7.03 19.80 568-1799-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1800-1-ND 36 7.03 19.80 568-1800-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C75 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-1675-1-ND 12 2.25 6.50 568-1675-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C3V3 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-1676-1-ND 12 2.25 6.50 568-1676-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C4V7 T/R 
48 5.4 60 5 2 2 568-1677-1-ND 12 2.25 6.50 568-1677-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C5V1 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-1678-1-ND 12 2.25 6.50 568-1678-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C5V6 T/R 
7 SOT-23 5.8 6.6 10 5 3 4 568-1679-1-ND 12 2.25 6.50 568-1679-2-ND 3,000 23.50/M_| BZX84-C6V2 T/R 
6.4 7.2 15 5 2 4 568-1680-1-ND 212, 2.25 6.50 568-1680-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C6V8 T/R 
9.4 10.6 20 5 0.2 7 568-1673-1-ND 12 2.25 6.50 568-1673-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C10 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-1674-1-ND 12 2.25 6.50 568-1674-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C12 T/R 
16.8 19.1 45 5 0.05 12.6 568-4283-1-ND 12 2.25 6.50 568-4283-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C18 T/R 
40 46 150 2 0.05 30.1 568-3847-1-ND -10 1.88 5.20 568-3847-2-ND 3,000 20.00/M | BZX84-C43 T/R 
4 Ammo Pack (Continued) 
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oe Zener Voltage Regulators (cont) Reel° 
Zener Voltage Resistance 0 Rev. Current Ip (uA)| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package Min. Max. Max. @ Iz (mA) Max. Vr (V) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.35 2.45 100 5 50 1 568-3819-1-ND 35 6.56 18.20 568-3819-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V4 T/R 
2.65 2.75 100 5 20 al 568-3820-1-ND 35 6.56 18.20 568-3820-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V7 T/R 
2.94 3.06 95 5 10 al 568-3825-1-ND 35 6.56 18.20 568-3825-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V0 T/R 
3.23 3.37 95 5 5 1 568-3826-1-ND 35 6.56 18.20 568-3826-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V3 T/R 
3.53 3.67 90 5 5 1 568-3827-1-ND 35 6.56 18.20 568-3827-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B3V6 T/R 
3.82 3.98 90 5 3 il! 568-3828-1-ND 35 6.56 18.20 568-3828-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V9 T/R 
4.21 4.39 90 5 3 1 568-3831-1-ND 35 6.56 18.20 568-3831-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V3 T/R 
4.61 4.79 80 5 3 2 568-3832-1-ND 35 6.56 18.20 568-3832-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V7 T/R 
5 5.2 60 2 2 2 568-3835-1-ND 35 6.56 18.20 568-3835-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B5V1 T/R 
5.49 5.71 40 5 1 2 568-3836-1-ND 35 6.56 18.20 568-3836-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B5V6 T/R 
6.08 6.32 10 5 3 4 568-3839-1-ND 35 6.56 18.20 568-3839-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V2 T/R 
6.66 6.94 15 5 2 4 568-3840-1-ND 35 6.56 18.20 568-3840-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V8 T/R 
7.35 7.65 15 5 1 5 568-3842-1-ND 35 6.56 18.20 568-3842-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B7V5 T/R 
8.04 8.36 15 5 0.7 5 568-3843-1-ND 35 6.56 18.20 568-3843-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B8V2 T/R 
8.92 9.28 15 5 0.5 6 568-3844-1-ND 35 6.56 18.20 568-3844-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B9V1 T/R 
9.8 10.2 20 5 0.2 7 568-3808-1-ND 35 6.56 18.20 568-3808-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B10 T/R 
10.8 11.2 20 5 0.1 8 568-3809-1-ND 35 6.56 18.20 568-3809-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B11 T/R 
10.4 11.6 20 5 0.1 8 568-1783-1-ND 32 5.91 16.38 568-1783-2-ND 3,000 63.00/M | BZX384-C11 T/R 
11.8 12.2 25 5 0.1 8 568-3810-1-ND 35 6.56 18.20 568-3810-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B12 T/R 
8 | SOD-323 12.7 13.3 30 5 0.1 8 568-3811-1-ND 35 6.56 18.20 568-3811-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B13 T/R 
14.7 15.3 30 5 0.05 10.5 568-3812-1-ND 35 6.56 18.20 568-3812-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B15 T/R 
15.7 16.3 40 5 0.05 11.2 568-3813-1-ND 35 6.56 18.20 568-3813-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B16 T/R 
17.6 18.4 45 5 0.05 12.6 568-3814-1-ND 35 6.56 18.20 568-3814-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B18 T/R 
19.6 20.4 55 5 0.05 14 568-3815-1-ND 35 6.56 18.20 568-3815-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B20 T/R 
21.6 22.4 55 5 0.05 15.4 568-3816-1-ND 35 6.56 18.20 568-3816-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B22 T/R 
23.5 24.5 70 5 0.05 16.8 568-3817-1-ND 35 6.56 18.20 568-3817-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B24 T/R 
26.5 27.5 80 2 0.05 18.9 568-3818-1-ND 35 6.56 18.20 568-3818-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B27 T/R 
29.4 30.6 80 2 0.05 21 568-3821-1-ND 35 6.56 18.20 568-3821-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B30 T/R 
32.3 33.7 80 2 0.05 23.1 568-3822-1-ND 35 6.56 18.20 568-3822-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B33 T/R 
35.3 36.7 90 2 0.05 25.2 568-3823-1-ND 35 6.56 18.20 568-3823-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B36 T/R 
38.2 39.8 130 2 0.05 27.3 568-3824-1-ND 35 6.56 18.20 568-3824-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B39 T/R 
421 43.9 150 2 0.05 30.1 568-3829-1-ND 35 6.56 18.20 568-3829-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B43 T/R 
46.1 47.9 170 2 0.05 32.9 568-3830-1-ND 35 6.56 18.20 568-3830-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B47 T/R 
50 52 180 2. 0.05 35.7 568-3833-1-ND 35 6.56 18.20 568-3833-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B51 T/R 
54.9 57.1 200 2 0.05 39.2 568-3834-1-ND 35 6.56 18.20 568-3834-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B56 T/R 
60.8 63.2 215 2 0.05 43.4 568-3837-1-ND 35 6.56 18.20 568-3837-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B62 T/R 
66.6 69.4 240 2 0.05 47.6 568-3838-1-ND 35 6.56 18.20 568-3838-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B68 T/R 
73.5 76.5 255 2 0.05 52.5 568-3841-1-ND 35 6.56 18.20 568-3841-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B75 T/R 
5.48 5.73 50 5 1 2.5 568-3848-1-ND -30 5.63 15.60 568-3848-2-ND 3,000 60.00/M_| PDZ5.6B T/R 
2.3 2.6 100 5 50 1 568-3878-1-ND 39 7.31 20.28 = = — | PZU2.4BT/R 
2.8 3.2 95 5 10 1 568-3895-1-ND 39 7.31 20.28 568-3895-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.0B T/R 
2.8 3.05 95 5 10 1 568-3896-1-ND 36 7.03 19.80 568-3896-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.0B1 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-3898-1-ND 39 7.31 20.28 568-3898-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.3B T/R 
3.25 3.5 95 5 5 1 568-3900-1-ND 36 7.03 19.80 = ars — | PZU3.3B2 T/R 
3.4 3.8 90 5 5 al 568-3901-1-ND 39 7.31 20.28 = = — | PZU3.6B T/R 
3.7 41 90 5 3 1 568-3904-1-ND .39 7.31 20.28 = — — | PZU3.9B T/R 
3.87 41 90 5 3 1 568-3906-1-ND 36 7.03 19.80 = _ — | PZU3.9B2 T/R 
4.15 4.34 90 5 3 1 568-3912-1-ND 36 7.03 19.80 568-3912-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.3B2 T/R 
4.42 4.61 80 5 2 1 568-3915-1-ND 36 7.03 19.80 568-3915-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU4.7B1 T/R 
4.55 4.75 80 5 2 1 568-3916-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU4.7B2 T/R 
4.84 5.04 60 5 2 1.5 568-3919-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU5.1B1 T/R 
4.98 5.2 60 5 2 1.5 568-3920-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU5.1B2 T/R 
5.14 5.37 60 5 2 1.5 568-3921-1-ND 36 7.03 19.80 568-3921-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.1B3 T/R 
5.49 5.73 40 5 1 2.5 568-3924-1-ND 36 7.03 19.80 568-3924-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU5.6B2 T/R 
6.06 6.33 30 5 0.5 3 568-3928-1-ND 36 7.03 19.80 568-3928-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.2B2 T/R 
6.47 7.14 20 5 0.5 3.5 568-3930-1-ND .39 7.31 20.28 568-3930-2-ND 3,000 78.00/M | PZU6.8B T/R 
7.52 7.84 10 5 0.5 4 568-3937-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU7.5B3 T/R 
8.02 8.36 10 5 0.5 5 568-3940-1-ND 36 7.03 19.80 = _ — | PZU8.2B2 T/R 
8.28 8.64 10 5 0.5 5 568-3941-1-ND 36 7.03 19.80 — = — | PZU8.2B3 T/R 
8.56 9.55 10 5 0.5 6 568-3942-1-ND 39 7.31 20.28 568-3942-2-ND 3,000 78.00/M | PZU9.1B T/R 
8.56 8.93 10 5 0.5 6 568-3943-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU9.1B1 T/R 
8 |SOD-323F | 8.85 9.23 10 5 0.5 6 568-3944-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU9.1B2 T/R 
9.15 9.55 10 5 0.5 6 568-3945-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU9.1B3 T/R 
9.45 10.55 10 5 0.1 7 568-3849-1-ND 39 7.31 20.28 568-3849-2-ND 3,000 78.00/M_| PZU10B T/R 
9.45 9.87 10 5 0.1 7 568-3850-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU10B1 T/R 
O77 10.21 10 5 0.1 rf 568-3851-1-ND 36 7.03 19.80 568-3851-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B2 T/R 
10.11 10.55 10 5 0.1 7 568-3852-1-ND 36 7.03 19.80 = — — | PZU10B3 T/R 
10.76 11.22 10 5 0.1 8 568-3855-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU11B2 T/R 
11.42 12.6 10 5 0.1 9 568-3857-1-ND 39 7.31 20.28 568-3857-2-ND 3,000 78.00/M_| PZU12B T/R 
11.74 12.24 10 5 0.1 9 568-3859-1-ND 36 7.03 19.80 = — — | PZU12B2 T/R 
12.08 12.6 10 5 0.1 9 568-3860-1-ND 36 7.03 19.80 568-3860-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B3 T/R 
12.47 13.96 10 5 0.1 10 568-3861-1-ND 39 7.31 20.28 568-3861-2-ND 3,000 78.00/M | PZU13B T/R 
12.91 13.49 10 5 0.1 10 568-3863-1-ND 36 7.03 19.80 568-3863-2-ND 3,000 81.00/M | PZU13B2 T/R 
13.84 15.52 15 5 0.05 11 568-3866-1-ND 39 7.31 20.28 = = — | PZU15B T/R 
14.34 14.98 15 5 0.05 11 568-3868-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU15B2 T/R 
15.37 17.09 20 5 0.05 12 568-3870-1-ND 39 7.31 20.28 568-3870-2-ND 3,000 78.00/M | PZU16B T/R 
16.35 17.09 20 5 0.05 12 568-3873-1-ND 36 7.03 19.80 = _— — | PZU16B3 T/R 
17.56 18.35 20 5 0.05 13 568-3876-1-ND 36 7.03 19.80 568-3876-2-ND 3,000 81.00/M | PZU18B2 T/R 
18.86 21.08 20 5 0.05 15 568-3882-1-ND 39 7.31 20.28 568-3882-2-ND 3,000 78.00/M_| PZU20B T/R 
18.86 19.7 20 5 0.05 15 568-3883-1-ND 36 7.03 19.80 = — — | PZU20B1 T/R 
19.52 20.39 20 5 0.05 15 568-3884-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU20B2 T/R 
20.21 21.08 20 5 0.05 15 568-3885-1-ND .36 7.03 19.80 568-3885-2-ND 3,000 81.00/M | PZU20B3 T/R 
20.88 21.77 25 5 0.05 AZ 568-3887-1-ND 36 7.03 19.80 = = — | PZU22B1 T/R 
28 32 40 5 0.05 23 568-3907-1-ND 39 7.31 20.28 = = — | PZU30B T/R 
15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1801-1-ND Al 7.97 22.44 568-1801-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C16 T/R 
17.1 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1802-1-ND AL 7.97 22.44 568-1802-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C18 T/R 
19 21 55 5 0.05 14 568-1803-1-ND Al 7.97 22.44 568-1803-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1804-1-ND AL 7.97 22.44 568-1804-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1805-1-ND Al 7.97 22.44 568-1805-2-ND 10,000 79.05/M_| BZX884-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1806-1-ND Al 7.97 22.44 568-1806-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1807-1-ND AL 7.97 22.44 568-1807-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1808-1-ND AL 7.97 22.44 568-1808-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C33 T/R 
9 | SOD-882 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1809-1-ND AI 7.97 22.44 568-1809-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C36 T/R 
37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1810-1-ND Al 7.97 22.44 568-1810-2-ND 10,000 79.05/M_ | BZX884-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1811-1-ND Al 7.97 22.44 568-1811-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1812-1-ND AL 7.97 22.44 568-1812-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1813-1-ND Al 7.97 22.44 568-1813-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1814-1-ND AI 7.97 22.44 568-1814-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1815-1-ND Al 7.97 22.44 568-1815-2-ND 10,000 79.05/M_ | BZX884-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1816-1-ND Al 7.97 22.44 568-1816-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1817-1-ND Al 7.97 22.44 568-1817-2-ND 10,000 79.05/M_| BZX884-C75 T/R 
11.4 12.7 10 20 0.2 8.4 568-3798-1-ND 36 6.75 18.72 568-3798-2-ND 5,000 64.80/M | BZV85-C12 T/R 
10 Do-41 4.8 5.4 550 ll 10 1 568-1362-1-ND 15 2.81 8.13 568-1362-2-ND 5,000 25.00/M | 1N4733A T/R 
11.4 12.7 700 0.25 5 On 568-1363-1-ND 15 2.81 8.13 568-1363-2-ND 5,000 25.00/M | 1N4742A T/R 
13.8 15.6 700 0.25 5 11.4 568-1364-1-ND 15 2.81 8.13 568-1634-2-ND 3,000 42.30/M | 1N4744A T/R 
4 Ammo Pack 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Case: Isolated 3. Main Terminal 2 
VpDRM ly (RMS) IGT Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 4 70 568-3650-5-NDt -70 13.13 39.38 = = — | BT136-600 
600 4 10 568-3651-5-NDft 59 11.03 33.08 = = — | BT136-600D 
600 8 70 568-3656-5-NDt 81 16.88 54.00 = = — | BT137-600 
600 8 10 568-3657-5-NDt 81 16.88 54.00 = = — | BT137-600D 
600 8 25 568-3658-5-NDt 81 16.88 54.00 = — —_| BT137-600E 
800 8 70 568-3659-5-NDt 88 16.50 49.50 = _ — | BT137-800 
600 12 70 568-3663-5-NDt 1.01 21.00 67.20 = = — | BT138-600 
600 16 70 568-3665-5-NDt 1.04 21.56 69.00 = = — | BT139-600 
600 16 25 568-3666-5-NDt 1.04 21.56 69.00 = =. — | BT139-600E 
800 16 70 568-3667-5-NDt 1.01 21.00 67.20 = = —_ | BT139-800 
600 25 70 568-3685-5-NDt 1.25 26.13 83.60 = =. — | BTA140-600 
800 25 70 568-3686-5-NDt 1.14 23.75 76.00 = = — | BTA140-800 
600 4 50 568-3692-5-NDft 94 17.63 52.90 = = — | BTA204-600B 
1 TO-220AB 600 4 35 568-3693-5-NDt 94 17.69 53.06 = _ — | BTA204-600C 
600 4 25 568-3694-5-NDt -99 18.52 55.55 = = — _| BTA204-600F 
800 4 10 568-3695-5-NDft -99 18.52 55.55 = _ — | BTA204-800E 
600 8 50 568-3708-5-NDt 1.04 21.58 69.06 = = — | BTA208-600B 
600 8 5 568-3709-5-NDt 1.07 22.23 71.12 = = — | BTA208-600D 
600 8 10 568-3710-5-NDt 1.05 21.92 70.14 = = — | BTA208-600E 
600 8 25 568-3711-5-NDt 1.05 21.92 70.14 = = —_| BTA208-600F 
600 12 5 568-3722-5-NDt 1.45 30.30 96.96 = = — | BTA212-600D 
600 12 10 568-3723-5-NDt 1.45 30.30 96.96 = = — | BTA212-600E 
600 12 25 568-3724-5-NDt 1.46 30.39 97.26 = = — | BTA212-600F 
600 16 50 568-3733-5-NDt 1.39 27.70 83.10 = = — | BTA216-600BT 
600 16 5 568-1779-NDt 1.44 28.78 86.34 = = —_| BTA216-600D 
600 16 10 568-3734-5-NDt 1.44 28.78 86.34 = = — | BTA216-600E 
600 16 25 568-3735-5-NDt 1.44 28.78 86.34 = = — _ | BTA216-600F 
600 8 70 568-3662-NDt 83 17.25 55.20 = = — | BT137X-600 
600 12 70 568-3664-NDt 85 17.72 56.70 = = — | BT138X-600 
800 16 35 568-3669-NDt 1.09 22.64 72.46 = =. — | BT139X-800 
600 4 50 568-3703-NDt 81 16.81 53.80 = = — | BTA204X-600B 
600 4 35 568-3704-NDt -81 16.81 53.80 = = —_| BTA204xX-600C 
600 4 25 568-3705-NDt 81 16.81 53.80 = _— — | BTA204X-600F 
800 4 35 568-3706-NDt 81 16.81 53.80 = = — | BTA204xX-800C 
800 4 10 568-3707-NDt 81 16.81 53.80 = _ — | BTA204X-800E 
600 8 5 568-3717-NDt 1.21 25.22 80.70 = = — | BTA208X-600D 
600 8 10 568-3718-NDt 1.20 24.91 79.70 = = —_ | BTA208X-600E 
2 TO-220F 600 8 25 568-3719-NDt 1.20 24.91 79.70 = = — | BTA208X-600F 
800 8 10 568-3720-NDt 1.20 24.91 79.70 = = — | BTA208X-800E 
1000 8 35 568-2371-5-NDt 1.28 26.64 85.26 = = — | BTA208X-1000B 
1000 8 5 568-3716-NDt 1.25 25.00 75.00 = _ — | BTA208X-1000C 
600 12 5 568-3729-NDt 1.47 30.64 98.06 = mm — _| BTA212X-600D 
600 12 10 568-3730-NDt 1.47 30.64 98.06 = _ — | BTA212X-600E 
800 12 50 568-3731-NDt 1.36 28.23 90.34 = _— — | BTA212X-800B 
800 12 10 568-3732-NDt 1.47 30.64 98.06 = _ — | BTA212X-800E 
600 16 5 568-3741-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = = — | BTA216X-600D 
600 16 10 568-3742-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = =. — | BTA216X-600E 
600 16 25 568-3743-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = = — _| BTA216X-600F 
600 1 5 568-1770-NDt 49 9.98 27.36 = =. — | BT131-600D 
600 1 10 568-1771-NDt 49 9.98 27.36 = = — | BT131-600E 
800 1 5 568-1772-NDt 49 9.98 27.36 = = — | BT131-800D 
3A TO-92 800 1 10 568-1773-NDt 49 9.98 27.36 = = — | BT131-800E 
600 1 50 568-3687-NDt -82 17.11 54.74 = = —_|_BTA201-600B 
600 1 10 568-3688-NDt 82 17.11 54.74 = = — | BTA201-600E 
800 1 50 568-3689-NDt -82 17.11 54.74 = = —_ | BTA201-800B 
3B TO-92 800 1 10 568-3691-NDt -82 17.11 54.74 = = —_ | BTA201-800ER 
400 0.6 7 568-3744-NDt .38 7.74 21.24 = = — | MAC97A6 
600 0.6 t 568-3745-NDt 39 7.66 21.56 = = — | MAC97A8 
600 1 3 568-3746-NDt 46 9.19 25.20 = = — | Z0103MA 
3A T0-92 800 1 3 568-3747-NDt 76 15.36 42.12 = = — | Z0103NA 
600 1 5 568-3748-NDt 36 7.35 20.16 = = —_|_Z0107MA 
800 1 5 568-3749-NDt 36 7.35 20.16 = = — | Z0107NA 
600 1 10 568-3750-NDt 48 9.50 28.50 = = — | Z0109MA 
800 1 10 568-3751-NDt 48 9.50 28.50 = = —_|_Z0109NA 
600 1 35 568-1774-1-ND 55 11.00 33.00 568-1774-2-ND 4,000 148.50/M BT134W-600 /T3 
600 1 10 568-3649-1-ND 53 10.50 31.50 568-3649-2-ND 1,000 147.00 BT134W-600D T/R 
4 SOT-223 600 1 50 568-3699-1-ND 73 13.77 41.31 568-3699-2-ND 4,000 238.68/M BTA204W-600B /T3 
600 1 35 568-3700-1-ND 71 13.29 39.87 568-3700-2-ND 4,000 230.36/M BTA204W-600C /T3 
600 1 25 568-3701-1-ND -80 14.92 44.75 568-3701-2-ND 4,000 258.56/M BTA204W-600F /T3 
t Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VDRM Iy (RMS) IGT Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
800 ti 10 568-3702-1-ND -80 14.96 44.87 568-3702-2-ND 4,000 259.22/M BTA204W-800E /T3 
600 1 3 568-2193-1-ND 48 9.50 28.50 568-2193-2-ND 4,000 128.25/M Z0103MN /T3 
800 1 3 568-2194-1-ND 48 9.50 28.50 568-2194-2-ND 4,000 128.25/M Z0103NN /T3 
4 SOT-223 600 1 5 568-2195-1-ND 48 9.50 28.50 568-2195-2-ND 4,000 128.25/M Z0107MN /T3 
800 1 5 568-2196-1-ND 48 9.50 28.50 568-2196-2-ND 4,000 128.25/M Z0107NN /T3 
600 1 10 568-2197-1-ND 48 9.50 28.50 568-2197-2-ND 4,000 128.25/M Z0109MN /T3 
800 568-2198-1-ND 48 9.50 28.50 568-2198-2-ND 4,000 128.25/M ZO109NN /T3 
600 16 25 568-3668-1-ND 1.45 30.13 96.40 = = — | BT139B-600E /T3 
1000 8 35 568-3712-1-ND 97 19.40 58.20 568-3712-2-ND 800 419.04 BTA208B-1000C /T3 
600 12 50 568-3725-1-ND 1.49 30.95 99.04 568-3725-2-ND 800 554.62 BTA212B-600B /T3 
600 12 5 568-3726-1-ND 1.35 26.99 80.96 568-3726-2-ND 800 582.88 BTA212B-600D /T3 
600 12 10 568-3727-1-ND 1.36 27.28 81.84 = = —_ | BTA212B-600E /T3 
5 D2PAK 600 12 25 568-3728-1-ND 1.34 26.88 80.64 568-3728-2-ND 800 580.61 BTA212B-600F /T3 
600 16 50 568-3736-1-ND 1.45 28.91 86.72 568-3736-2-ND 800 624.35 BTA216B-600B /T3 
600 16 5 568-3737-1-ND 1.58 31.69 95.06 = _ — | BTA216B-600D /T3 
600 16 10 568-3738-1-ND 1.58 31.69 95.06 = = — | BTA216B-600E /T3 
600 16 25 568-3739-1-ND 1.58 31.69 95.06 568-3739-2-ND 800 684.40 BTA216B-600F /T3 
800 16 50 568-3740-1-ND 1.45 28.91 86.72 568-3740-2-ND 800 624.35 BTA216B-800B /T3 
800 25 50 568-1780-1-ND 1.96 39.27 117.81 568-1780-2-ND 800 848.23 BTA225B-800B /T3 
600 4 70 568-3652-1-ND -90 18.75 60.00 568-3652-2-ND 2,500 390.00/M BT136S-600 /T3 
600 4 10 568-3653-1-ND 72 13.50 40.50 568-3653-2-ND 2,500 234.00/M BT136S-600D /T3 
600 4 25 568-3654-1-ND 96 17.93 53.78 568-3654-2-ND 2,500 310.70/M BT136S-600E /T3 
800 4 25 568-3655-1-ND 1.00 20.81 66.60 568-3655-2-ND 2,500 432.90/M BT136S-800E /T3 
600 8 10 568-3660-1-ND -84 15.75 47.25 568-3660-2-ND 2,500 273.00/M BT137S-600D /T3 
6 DPAK 600 8 25 568-3661-1-ND 76 15.81 50.60 568-3661-2-ND 2,500 328.90/M BT137S-600E /T3 
600 4 50 568-3696-1-ND 85 15.87 47.61 568-3696-2-ND 2,500 275.08/M BTA204S-600B /T3 
600 4 35 568-3697-1-ND 85 15.92 47.77 568-3697-2-ND 2,500 276.00/M BTA204S-600C /T3 
600 4 25 568-3698-1-ND -90 16.82 50.45 568-3698-2-ND 2,500 291.46/M BTA204S-600F /T3 
600 8 5 568-3713-1-ND 97 20.14 64.44 568-3713-2-ND 2,500 418.86/M BTA208S-600D /T3 
600 8 10 568-3714-1-ND 95 19.82 63.42 568-3714-2-ND 2,500 412.24/M BTA208S-600E /T3 
600 8 25 568-3715-1-ND 95 19.82 63.42 568-3715-2-ND 2,500 412.24/M BTA208S-600F /T3 
+ Bulk 
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3. Gate 3. Gate 2. Gate 3. Gate 3. Gate 3. Gate 
Tab - Anode Tab - Anode 3. Cathode Case - Isolated 4. Anode Tab - Anode 
On State Peak Peak 
VDRM RMS Current Surge Current Gate Power Digi-Key Pricing NXP 
Fig. Package (Vv) Iy (RMS) Itsm (A) Pen (W) Part No. ll 25 100 Part No. 
800 25 300 20 568-3670-5-ND 1.35 28.13 90.00 BT145-800R 
500 12 100 5 568-1775-ND 95 17.73 53.19 BT151-500C 
500 12 120 5 568-3673-5-ND 78 14.63 43.88 BT151-500R 
650 12 100 5 568-1776-ND 95 17.73 53.19 BT151-650C 
1 TO-220AB 650 12 120 5 568-3674-5-ND 82 15.36 46.08 BT151-650R 
800 12 100 5 568-1777-ND 95 17.73 53.19 BT151-800C 
800 12 120 5 568-3675-5-ND 76 15.75 50.40 BT151-800R 
450 20 200 20 568-3676-5-ND 1.14 23.75 76.00 BT152-400R 
650 20 200 20 568-3677-5-ND 95 19.69 63.00 BT152-600R 
800 20 200 20 568-3678-5-ND 1.01 21.00 67.20 BT152-800R 
2 SOT-533 500 12 100 5 568-1778-ND 80 16.56 53.00 BT151U-500C 
3A TO-92 600 0.8 8 2 568-3672-ND 40 7.81 22.00 BT149G 
500 0.8 8 2 568-3680-ND 40 7.81 22.00 BT168E 
3B TO-92 600 0.8 8 2 568-3681-ND 40 7.81 22.00 BT168G 
600 0.8 8 2 568-3683-ND 40 7.81 22.00 BT169G 
4 TO-220F 450 20 200 20 568-3679-ND 1.23 25.63 82.00 BT152X-400R 
600 1 10 1.2 568-367 1-1-ND$ 64 12.00 36.00 BT148W-600R T/R 
5 SOT-223 600 1 10 1.2 568-3671-2-NDO 212.80/1,000 BT148W-600R T/R 
600 1 8 2 568-3682-1-ND$ 40 8.00 24.00 BT168GW T/R 
600 1 8 2 568-3682-2-ND0 112.00/1,000 BT168GW T/R 
6 DPAK 600 8 65 5 568-3684-1-ND$ 1.04 21.63 69.20 BT300S-600R /T3 
600 8 65 5 568-3684-2-ND0 1124.50/2,500 BT300S-600R /T3 
+ Cut Tape % Tape and Reel 


Diacs Digi@Reel’ {1} + 


V(BO) V(BO) Breakover Cut Tape Tape and Reel 
(V) Symmetry Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP 
Package | Minimum Maximum | (V) Maximum | |(BO) Maximum (yA) Part No. 1 25 100 Part No. 10,000 Part No. 
SOD-27 28 36 3.5 50 568-1767-1-ND 59 11.80 35.40 568-1767-2-ND 150.45/M BR100/03 T/R 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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International 


TOR Rectifier GBT Transistors 
Pulse Max. Delay 
VCE (Sat) Ic @ Current Power Time (ns) Digi-Key Price Each 
Fig. | Package | VCE Max TC +25°C ICM _| Dissipation | Td (on) Td (off) | Part No. 1 10 100 
430 A 20 = 125 0.90 60 IRGB14C40LPBF-ND® 3.63 2.42 1.94 
2.39 9.0 18 38 af 51 IRG4BC10KPBF-ND@ 2.10 1.35 1.05 
1 14 18 38 25 630 IRG4BC10SPBF-ND® 2.01 1.30 1.01 
2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10U-ND 2.23 1.44 1.12 
2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10UPBF-ND® 2.03 1.31 1.02 
1.66 16 64 60 24 190 IRG4BC20FPBF-ND® 2.40 1.55 1.21 
28 16 32 60 28 190 IRG4BC20KPBF-ND® 2.07 1.33 1.04 
1.6 19 38 60 27 540 IRG4BC20SPBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
2.27 13 52 60 20 190 IRG4BC20UPBF-ND® 2.10 1.35 1.05 
1 T0-220AB 2.16 13 52 60 22 110 IRG4BC20WPBF-ND® 2.24 1.44 1.12 
600 1.99 31 120 100 20 290 IRG4BC30FPBF-ND® 2.73 1.76 1.37 
14 34 68 100 22 540 IRG4BC30SPBF-ND@ 3.17 2.04 1.59 
2.52 23 92 100 20 180 IRG4BC30UPBF-ND® 3.21 2.07 1.61 
2.70 23 92 100 24 150 IRG4BC30WPBF-ND® 3.23 2.08 1.62 
1.6 49 200 160 26 240 IRG4BC40FPBF-ND® 4.20 2.80 2.24 
2.15 40 160 160 30 220 IRG4BC40UPBF-ND® 3.98 2.66 2.13 
2.05 40 160 160 27 100 IRG4BC40WPBF-ND® 417 2.78 2.23 
25 12 24 63 22 100 IRGB4B60KPBF-ND® 1.92 1.20 89 
2.2 13 26 90 25 215 IRGB6B60KPBF-ND® 1.96 1.26 98 
2.2 28 56 167 23 140 IRGB8B60KPBF-ND@ 2.70 1.74 1.35 
1.95 78 120 370 46 185 IRGB30B60KPBF-ND® 3.90 2.60 2.08 
430 14 20 20 125 900 6000 | IRGSL14C40LPBF-ND@ 4.46 2.98 2.38 
=_ 10 IRGI4059DPBF-ND® NEW! 3.30 2.20 1.76 
=_ 4 IRGI4062DPBF-ND® NEW! 7.20 5.33 4.32 
2.39 9.0 18 38 49 97 IRG4BC10KDPBF-ND® 2.42 1.56 1.21 
1 14 18 38 76 815 IRG4BC10SDPBF-ND® 2.56 1.65 1.28 
2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10UDPBF-ND® 2.70 1.74 1.35 
23 14 28 49 21 540 IRG4BC15MDPBF-ND® 2.91 1.87 1.46 
2.02 14 42 49 17 160 IRG4BC15UDPBF-ND® 2.78 1.79 1.40 
1.66 16 64 60 43 240 IRG4BC20FDPBF-ND® 2.45 1.58 1.23 
2.27 16 32 60 54 180 IRG4BC20KDPBF-ND® 3.30 2.20 1.76 
2A 18 36 60 21 463 IRG4BC20MDPBF-ND® 3.15 2.10 1.68 
2 | 70-220AB | og | 4.4 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-ND 47 2782.23 
14 19 38 60 62 690 IRG4BC20SDPBF-ND® 3.79 2.53 2.03 
2.27 13 52 60 38 100 IRG4BC20UDPBF-ND@ 3.15 2.10 1.68 
1.99 31 120 100 42 310 IRG4BC30FDPBF-ND® 4.35 2.90 2.32 
1.59 31 120 100 22 250 IRG4BC30FD1PBF-ND® 3.00 2.00 1.60 
2.21 28 58 100 60 160 IRG4BC30KDPBF-ND® 4.50 3.00 2.40 
2.52 23 92 100 40 120 IRG4BC30UDPBF-ND® 4.50 3.00 2.40 
2.5: af 22 63 22 100 IRGB4B60KD1PBF-ND® 3.05 2.04 1.63 
22) 13 26 90 25 215 IRGB6B60KDPBF-ND® 3.49 2.33 1.87 
2.2 22 44 156 30 230 IRGB10B60KDPBF-ND® 3.60 2.40 1.92 
22 31 62 208 34 184 IRGB15B60KDPBF-ND® 4.20 2.80 2.24 
1200 3.0 12 24 89 22 100 IRGB5B120KDPBF-ND® 6.00 4.00 3.20 
250 1.32 98 196 200 40 270 IRG4P254SPBF-ND® 7.75 5.74 4.65 
1.64 104 208 330 37 120 IRGP4050PBF-ND® 7.75 5.74 4.65 
21 13 52 60 20 190 IRG4PC20UPBF-ND® 3.82 2.55 2.04 
1.59 31 120 100 21 200 IRG4PC30FPBF-ND® 3.30 2.20 1.76 
2.21 28 58 100 26 130 IRG4PC30K-ND 4.62 3.08 2.47 
2.21 28 58 100 26 130 IRG4PC30KPBF-ND® 4.20 2.80 2.24 
14 34 68 100 22 540 IRG4PC30SPBF-ND@ 4.73 3.16 2.53 
1.95 23 92 100 17 78 IRG4PC30UPBF-ND® 3.90 2.60 2.08 
2.70 23 92 100 25 99 IRG4PC3O0WPBF-ND® 3.30 2.20 1.76 
15 49 200 160 26 240 IRG4PC40FPBF-ND® 5.40 3.60 2.88 
21 42 84 160 30 140 IRG4PC40K-ND 6.11 4.07 3.26 
21 42 84 160 30 140 IRG4PC40KPBF-ND@ 5.55 3.70 2.96 
600 1.68 60 120 160 23 1000 | IRG4PC40SPBF-ND@ 5.43 3.62 2.90 
2.15 40 160 160 30 220 IRG4PC40UPBF-ND® 6.00 4.00 3.20 
{ T0-2470C 2.05 40 160 160 27 100 IRG4PC40WPBF-ND® 5.43 3.63 2.90 
1.79 70 280 200 28 390 IRG4PC50FPBF-ND® 6.52 4.35 3.48 
2.2 52 104 200 38 160 IRG4PC50KPBF-ND® 6.60 4.40 3.52 
1.36 70 140 200 33 650 IRG4PC50SPBF-ND@ 6.71 4.48 3.58 
2.30 55 220 200 46 120 IRG4PCSOWPBF-ND® 6.34 4.23 3.39 
18 90 120 520 42 310 IRG4PC60FPBF-ND® 8.50 6.29 5.10 
18 90 120 520 42 310 IRG4PC60F-PPBF-ND® 15.50 12.06 10.00 
2.0 75 300 520 39 200 IRG4PC60UPBF-ND® 7.35 5.44 4.41 
2.0 76 300 520 39 200 IRG4PC60U-PPBF-ND@ 13.96 10.87 9.00 
900 2.25 51 204 200 29 110 IRG4PF50WPBF-ND® 7.25 4.83 3.87 
3.17 af 22 60 23 93 IRG4PH20KPBF-ND® 4.14 2.77 2.21 
3.10 20 40 100 28 200 IRG4PH30KPBF-ND® 4.22 2.82 2.26 
2.74 30 60 160 30 200 IRG4PH40KPBF-ND® 5.70 3.80 3.04 
1200 2.43 30 82 160 24 220 IRG4PH40UPBF-ND® 5.29 3.53 2.83 
2.77 45 90 200 36 200 IRG4PHS50KPBF-ND® 7.13 5.28 4.28 
3.20 45 180 200 31 320 IRG4PHSOUPBF-ND® 7.13 5.28 4.28 
1.47 57 114 200 32 845 IRG4PH50SPBF-ND® 7.25 5.37 4.35 
300 21 110 _ 255 42 362 IRGP4055DPBF-ND@ 10.63 7.87 6.38 
21 70 - 160 30 170 IRGP4065DPBF-ND@ 6.57 4.87 3.95 
1.99 31 120 100 42 310 IRG4PC30FDPBF-ND® 4.20 2.80 2.24 
27 28 58 100 60 160 IRG4PC30KDPBF-ND® 5.34 3.56 2.85 
1.95 23 92 100 40 91 IRG4PC30UDPBF-ND® 5.35 3.57 2.86 
2 | TO-247AC 1.85 49 200 160 63 350 IRG4PC40FDPBF-ND® 6.45 4.30 3.44 
600 2.14 96 192 330 55 165 IRGP4063DPBF-ND® 8.25 6.11 4.95 
2.14 96 192 330 _ 165 IRGP4068DPBF-ND@ 8.25 6.11 4.95 
26 42 84 160 53 110 IRG4PC40KDPBF-ND® 6.47 4.32 3.46 
2.6 42 84 160 52 220 IRG4PC40KDE206P-ND@ NEW! 7.20 5.33 4.32 
2.15 40 160 160 40 200 IRG4PC40UDPBF-ND@ 6.00 4.00 3.20 
Opus RoHS Compliant +t CutTape + Tape and Reel 
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International 


TeRRectitier |GBT Transistors (cont) 
Pulse Max. Delay Y 
VCE (Sat) Ic @ Current Power Time (ns) Digi-Key Price Each SUPER-247 
Fig. | Package | VCE Max TC +25°C ICM _| Dissipation| Td (on) Td (off) | Part No. 1 10 100 
1.79 70 280 200 59 260 IRG4PCS5OFDPBF-ND® 8.15 6.04 4.89 
277 52 90 200 67 310 IRG4PCS5OKDPBF-ND® 8.30 6.15 4.99 
2.00 55 220 200 44 240 IRG4PCSOUDPBF-ND@ 7.88 5.84 4.73 
600 2.0 55 220 200 46 140 IRG4PCS50UD-EPBF-ND@ 8.75 6.48 5.25 
2.35 40 80 220 20 115 IRGP20B60PDPBF-ND® 6.30 4.20 3.36 
2.15 60 120 308 26 110 IRGP35B60PDPBF-ND® 7.00 5.18 4.20 
2.2 75 150 370 34 130 IRGPS5OB60PDPBF-ND® 9.11 6.74 5.47 
2.35 75 150 390 30 130 IRGP50B60PD1PBF-ND® 8.38 6.20 5.03 
2.25 51 204 200 71 150 IRG4PF50WDPBF-ND® 8.45 6.26 5.08 
2) TO-247AG. | 909 27 51 204 200 71 150 IRG4PF50WD-201P-ND@ NEW! 8.88 6.57 5.33 
2.74 30 60 160 50 140 IRG4PH40KDPBF-ND® 7.42 4.95 3.96 
2.43 30 82 160 46 150 IRG4PH40UDPBF-ND® 7.42 4.95 3.96 
3.4 41 82 160 46 97 IRG4PH40UD-EPBF-ND® 7.20 4.80 3.84 
4200 21 45 84 160 30 140 IRG4PHSOKDPBF-ND® 10.27 7.60 6.16 
3.20 45 180 200 46 240 IRG4PHSOUDPBF-ND® 10.27 7.60 6.16 
3.17 11 22 60 50 100 | IRG4PH20KDPBF-ND® 6.13 4.09 3.28 
4.85 40 120 300 50 204 IRGP20B120UD-E-ND 11.29 8.36 6.78 
4.85 40 120 300 50 204 IRGP20B120UD-EP-ND@ 10.26 7.60 6.16 
3.05 40 120 300 50 204 IRGP20B120U-E-ND 7.70 5.70 4.63 
1 | TO:287AD) | 1200 3.05 40 120 300 50 204 IRGP20B120U-EP-ND® 7.00 5.18 4.20 
21 40 160 160 54 110 IRG4PC40UD-EPBF-ND® 6.25 4.63 3.75 
600 2.35 60 120 304 46 185 IRGP30B60KD-EP-ND@ 7.50 5.55 4.50 1.40 10.54 
2.14 96 192 330 = 165 IRGP4068D-EPBF-ND® 7.20 4.80 3.84 “4 paling 
2 | To-247AD 2.43 41 82 160 22 100 IRG4PH40UD2-E-ND 9.59 7.10 5.76 
2.43 4 82 160 22 100 IRG4PH40UD2-EP-ND@ 8.72 6.46 5.24 
1200 2.28 60 120 300 50 210 IRGP30B120KD-E-ND 11.70 9.10 7.54 
2.28 60 120 300 50 210 IRGP30B120KD-EP-ND® 11.81 8.75 7.09 
2.48 60 120 300 50 210 IRGP30B120KDPBF-ND® NEW! 11.25 8.33 6.75 
600 1.83 85 200 350 34 251 IRG4PSC71KPBF-ND® 9.50 7.03 5.70 
2.00 85 200 350 34 56 IRG4PSC71UPBF-ND® 10.27 7.60 6.16 
1 | SUPER-247 27 99 200 350 51 280 IRG4PSH71UPBF-ND@ 17.98 13.99 11.59 
1200 2.97 78 156 350 45 220 IRG4PSH71KPBF-ND® 13.50 10.50 8.70 
3.40 80 160 595 76 332 IRGPS40B120UPBF-ND@ 10.75 7.96 6.45 
1.83 85 200 350 82 282 | IRG4PSC71KDPBF-ND@ 13.50 10.50 8.70 
600 2.00 85 200 350 90 245 IRG4PSC71UD-ND 14.47 11.26 9.33 
2.00 85 200 350 90 245 IRG4PSC71UDPBF-ND® 13.73 10.68 8.85 
2 | SUPER-247 27 99 200 350 46 250 IRG4PSH71UDPBF-ND® 20.63 16.51 14.45 
4200 2.97 78 156 350 67 230 IRG4PSH71KDPBF-ND® 20.28 16.23 14.20 
3.40 80 160 595 76 332 IRGPS40B120UDP-ND® 12.38 9.63 7.98 
2.50 105 240 595 72 366 IRGPS60B120KDP-ND® 18.00 14.00 11.60 
aa 13 110 - 255 57 308 | IRGS4055PBF-ND 8.95 6.63 5.37 
14 70 = 178 30 170 IRGS4065PBF-ND® 6.51 4.34 3.48 
430 1.2 20 = 125 0.9 6 IRGS14C40LPBF-ND® 3.41 2.28 1.83 
1 D2PAK 14 34 68 100 22 540 IRG4BC30S-SPBF-ND® 3.33 2.14 1.67 
600 1.66 16 64 60 43 240 IRG4BC20F-SPBF-ND® 3.48 2.24 1.74 
27 28 58 100 26 130 IRG4BC30K-SPBF-ND® 3.15 2.03 1.58 
2.05 40 160 160 27 100 IRG4BC40W-SPBF-ND@ 3.90 2.60 2.08 4.57 IF 0.89 
1200 | 3.17 11 22 60 23 93 | IRG4BH20K-SPBF-ND@ 3.36 217 1.69 _ 
1.10 14 18 38 76 815 IRG4BC10SD-SPBF-ND® 2.63 1.69 1.32 
2.02 14 42 49 17 160 IRG4BC15UD-SPBF-ND® 2.80 1.80 1.40 
2.8 16 32 60 54 180 IRG4BC20KD-SPBF-ND® 2.84 1.83 1.42 
1.85 18 36 60 21 463 IRG4BC20MD-S-ND 4.13 2.75 2.20 
9 D2PAK 600 1.85 18 36 60 21 463 IRG4BC20MD-SPBF-ND@ 3.75 2.50 2.00 
14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-SPBF-ND® 3.41 228 «1.83 70-220 FULLPAK 
1.85 13 52 60 39 93 IRG4BC20UD-SPBF-ND® 2.78 1.79 1.40 
1.99 31 120 100 42 310 IRG4BC30FD-S-ND 3.96 2.64 2.12 
1.99 31 120 100 42 310 IRG4BC30FD-SPBF-ND® 3.30 2.20 1.76 
2.21 28 58 100 60 160 IRG4BC30KD-SPBF-ND® 3.45 2.30 1.84 
2.39 9.0 18 38 af 51 IRG4RC10KPBF-ND® 1.75 1.13 88 
ee 8 18 38 25 630 IRG4RC10S-ND 1.85 1.19 93 
1 D-PAK 600 2.05 14 18 38 25 630 IRG4RC10STRRPBFCT-ND@+NEW! 1.76 1.14 89 
2.05 14 18 38 25 630 IRG4RC10STRRPBFTR-ND@+NEW! 2116.80/3,000 
2.15 8.5 34 38 19 116 IRG4RC10U-ND 1.93 1.24 97 
2 D-PAK 600 24 78 15.6 52 18 110 IRGR3B60KD2TRPCT-ND@+ NEW! 1.81 117 91 
24 78 15.6 52 18 110 IRGR3B60KD2TRPTR-ND@¢NEW! 1450.40/2,000 
330 _ 28 - 38 45 234 IRGI4085-111PBF-ND@ NEW! 6.89 4.60 3.68 
1 T0-220 2.16 11.8 52 34 22 110 IRG4IBC20WPBF-ND@ 3.84 2.56 2.05 
FULLPAK | 600 1.6 23.5 68 45 22 540 IRG4IBC30SPBF-ND® 4.80 3.20 2.56 
21 17 92 45 25 99 IRG4IBC30WPBF-ND@ 4.05 2.70 2.16 
1.59 20 40 43 35 134 | IRGI4061DPBF-ND® NEW! 6.85 457 3.66 
2.0 14.3 64 34 43 240 IRG4IBC20FDPBF-ND® 3.07 2.05 1.64 
2.27 11.5 23 34 54 180 IRG4IBC20KD-ND 3.44 2.30 1.84 TO-262 
2.27 11.5 23 34 54 180 IRG4IBC20KDPBF-ND® 3.13 2.09 1.67 
10-220 1.85 11.4 52 34 39 93 IRG4IBC20UDPBF-ND® 3.11 2.08 1.66 
2 FULLPAK 600 2.21 7 34 45 60 160 IRG4IBC30KD-ND 4.62 3.08 2.47 
2.21 17 34 45 60 160 IRG4IBC30KDPBF-ND® 4.20 2.80 2.24 
1.95 17: 92 45 40 91 IRG4IBC30UDPBF-ND® 6.59 4.40 3.52 
2.2 an 22 38 25 215 IRGIBGBE0KDPBF-ND® 4.39 2.93 2.35 
2.20 11 22 38 25 215 | IRGIBGBGOKD116P-ND@NEW! 3.18 213 1.70 
2.2 12 24 39 23 140 IRGIB7B60KDPBF-ND® 3.47 2.23 1.74 
2.1 16 32 44 25 180 IRGIB10B60KD1P-ND® 4.50 3.00 2.40 
1 T0-262 600 2.5 40 160 160 27 100 IRG4BC40WLPBF-ND® 5.70 3.80 3.04 
1.10 14 18 38 76 815 IRG4BC10SD-LPBF-ND® 2.63 1.69 1.32 
2.02 14 42 49 17 160 IRG4BC15UD-LPBF-ND® 2.80 1.80 1.40 
2 T0-262 600 2.5 an 22 63 22 100 IRGSL4B60KD1PBF-ND@ 2.21 1.42 1.11 
2.2 13 26 90 25 215 IRGSL6B60KDPBF-ND® 2.43 1.57 1.22 
2.20 22 44 156 30 250 IRGSL10B60KDPBF-ND@NEW! 4.35 2.90 2.32 
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Int ti | 
OR Pacific; Nand P Channel HEXFETs 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2— TO-220 FULLPAK Fig. 3 — TO-247AC Fig. 4 — TO-262 
10.60. 
2.87 7110.54 gato 5! ae 550 —-115.9 6.30 
7 O-4 04 pt 
1. Gate 15.24 ls Gate ; 1. Gate 
2. Drain y 23) oy 2. Drain LL {| : 2. Drain 
3. Source ides toh 3. Source I . 3. Source 3. Source 
4. Drain Lal . 4. Drain 
ep a 
Fig. 5 — I-Pak Fig. 6 — Super-220™ 7 Fig. 7 — Super 247 
1. Gate ; 1. Gate 
2. Drain ' a 2. Drain 
3. Source x 3. Source 
4. Drain 4. Drain 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VvDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (a) 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100} | Fig. (Vv) (9) 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
60 | 0.003 | 210 | 840 | 300 | IRFBS206PBF-NDe 480 820 2.56 
T0-220AB 60 | 0.0042] 160 620 | 230 | IRFB3306PBF-ND® 3.75 2.50 2.00 
3] ow | 7 | 260] 150 | IRrAQOSPEEND a9 209 17 2 joo) 2 | oo) ae Ss 
85 | 0.06 | 31 | 110 | 110 Pec OeRotaNe oO. -aee O 6o__| 0.009 | 115 | 360 | 270 | IRFB4215PBF-NDe 3.00 2.00 1.60 
-55 04 -19 -68 | 56 | IRF9Z34NPBF-ND 1.88 118 88 - - - - 
55 | 0.475 | -12 “43 | 45 | IRF9Z24NPBE-ND 1470 107 79 60 0.012 84 330 | 200 | IRF1010EPBF-ND@ 298 1.92 1.49 
4 -100 | 0.06 -40 | -140 | 150 | IRF5210PBF-ND 3.11 2.07 1.66 60 0.012 | 72 290 | 150 | IRFZ48VPBF-ND® 2.28 1.47 1.15 
~100 | 0.117 | -23 | -76 | 94 | IRF9S540NPBF-ND 233. 151 1.17 Ol es | og | ee Oe nar fica tes ey 
-100 0.2 -14 -56 | 75 | IRF9530NPBF-ND 1.79 1415 90 : = ‘ ? : : 
-100 | 048 | -68 | -27 | 48 | IRF9520NPBF-ND 1.74 1.09 81 80_/ 0.0165 |_55_|_220 | 115 TIIRRZEVEBE:NDS 1371.27 — 98 
-150 0.15 -27 -110 | 250 | IRF6218PBF-ND 3.31 213 1.66 60 0.023 48 192 | 110 | IRFZ44E-ND 265 1.74 1.34 
-150 0.29 -13 -44 | 83 | IRF6215PBF-ND 203 1.31 1.02 60 0.023 48 192 | 110 | IRFZ44EPBF-ND® 2.13 1.37 1.07 
60 0.042 28 112 | 68 | IRFZ34EPBF-ND@ 185 119 93 
701220 FULLPAK 60 0.06 17 68 | 44 | IRFZ24VPBF-ND@ 1.87 1417 87 
2 $5 | 0.015 | -14 -60_| 33 | IRLIB9343PBF-ND 2.56 1.65 1.28 75 0028 | 210 | 850 | 370 | IRFB3077PBF-ND® 7.35 4.90 3.92 
TO-247AC 75 | 0.0041] 170 670 | 300 | IRFB3207ZPBF-ND@ 540 3.60 2.88 
3 -100 | 0.117 | -23 -76 | 140 | IRFP9140NPBF-ND 3.00 2.00 1.60 75 .0045 75 680 | 300 | IRF2907ZPBF-ND@ 5.50 3.67 2.94 
TO-262 75 | 0.0045] 180 720 | 330 | IRFB3207PBF-ND® 5.79 3.86 3.09 
| Oi | ae | [3s | iprazsaparnn ge 105s 78 % [joe 32 | | i Gs 2S oe 
4 -55 0.28 12 -48 | 3.8 | IRF9Z24NLPBF-ND 154 96 72 “ “ 
Par 75 0.007 | 140 550 | 330 | IRF3808PBF-ND@ 3.90 2.60 2.08 
75 |0.00734| 75 310 | 140 | IRFB3607PBF-ND@ NEW! 1.75 113 88 
-55 0.015 -20 79 | IRLU9343PBF-ND 1.60 1.00 .74 75 0.0075 | 142 570 | 380 | IRF1607PBF-ND® 4.91 3.28 2.63 
-55 0.065 | -28 110 | IRFUS305PBF-ND 1.75 1.10 82 75 | 0.0078] 130 520 | 330 | IRF1407PBF-ND@ 3.71 247 1.98 
P 2 eins 4 ” eae eer { oo 1 ie e 75 | 0.0088 | 97 390 | 190 | IRFB3507PBF-ND@ 3.21 214 1.72 
‘ - 7 é : : 4 75 0.009 75 350 | 170 | IRF2807ZPBF-ND@ 3.34 215 1.67 
“100_| 0.205 | -13 66 _[RIGRUSSLORB RSID) 1.62 1417 94 75 | 0.0126] 75 | 320 | 200| IRF3007PBF-ND@ 3.03 196 152 
100 | 0.48 6.6 40 | IRFU9120NPBF-ND 1.96 123 91 75 0.013 82 280 | 150 | IRF2807PBF-ND@ 3.22 2.07 1.61 
-150_ | 0.295 | -13 110 | IRFU6215PBF-ND 2.24 144 1.12 80 0.01 95 380 | 210 | IRF1312PBF-ND@ 315 210 168 
100 | 0.0037 | 180 | 670 | 370 | IRFB4110PBF-NDe 735490 3.92 
TO-220AB 100 | 0.0037] 180 670 | 370 | IRFB4110QPBF-ND@ NEW! 5.18 345 2.76 
20 0.004 | 180 700 | 230 | IRF1302PBF-ND@ 349 2.05 1.60 100 | 0.0048] 120 560 | 250 | IRFB4310ZPBF-ND@ NEW! 5.16 344 2.76 
20 0.006 92 380 | 79 | IRF3711ZPBF-ND@ 247 160 124 100 | 0.007 | 140 550 | 330 | IRFB4310PBF-ND@ 558 3.72 2.98 
20 0.006 | 110 440 | 120 | IRF3711PBF-ND@ 245 158 123 100 |0.0072| 97 390 | 230 | IRFB4410ZPBF-ND@ NEW! 5.16 344 276 
20 0.0079 67 260 | 57 | IRF3704ZPBF-ND@ 1.88 1.24 94 1 100 0.01 96 380 | 250 | IRFB4410PBF-ND@ 4.35 2.90 2.32 
20 | 0.0085| 77 280 | 88 | IRF3706PBF-ND@ 2.05 1.32 1.03 100 | 0.014 73 290 | 190 | IRFB4610PBF-ND® 3.22 215 1.72 
20 0.011 50 200 | 45 | IRL8715ZPBF-ND@ 1.76 1.10 82 100 0.014 75 300 | 200 | IRFB4710PBF-ND® 3.28 2.19 1.75 
20 0.014 54 210 | 71 IRL3715PBF-ND@ 1.92 1.20 89 100 0.015 80 320 | 260 | IRF8010PBF-ND® 3.47 2.24 1.74 
20 0.016 36 140 | 35 | IRL8714ZPBF-ND@ 1.40 88 65 100 0.018 59 240 | 160 | IRF3710ZPBF-ND®@ 3.19 2.05 1.60 
20 0.02 36 140 | 47 | IRL3714PBF-ND@ 140 88 65 100 | 0.025 59 236 | 200 | IRFB59N10DPBF-ND@ 3.33 2.22 1.78 
20 0.09 7 308 | 87 | IRF3704PBF-ND@ 218 1.40 1.09 100 | 0.0265] 36 140 | 92 | IRF540ZPBF-ND@ 255 1.64 1.28 
30 | 0.0024| 75 1020 | 290 | IRF2903ZPBF-ND@ NEW! 465 310 248 100 | 0.028 57 180 | 150 | IRF3710PBF-ND@ 299 1.93 1.50 
30 | 0.0028] 210 | 1000 | 230 | IRF3703PBF-ND@ 5.27 3.51 2.81 100 | 0.036 42 140 | 120 | IRF1310NPBF-ND@ 281 181 1.41 
30 | 0.0033} 75 960 | 330 | IRF1503PBF-ND@ 3.77 2.52 2.01 100 | 0.052 33 110 | 94 | IRF540NPBF-ND@ 215 1.39 1.08 
30 0.006 | 140 470 | 200 | IRL3803PBF-ND@ 3.34 2.23 1.78 100 [0.0725] 18 57_| 60 | IRFB4212PBF-ND@ 187 1.21 94 
30 0.006 | 105 420 | 110 | IRL8113PBF-ND@ 242 156 1.21 100 0.11 17 60 | 63 | IRF530NPBF-ND® 1.97. 124 92 
30 | 0.0063| 87 350 | 79 | IRF3709ZPBF-ND@ 218 1.41 1.10 100 | 0.165 | 96 37 | 44 | IRF520VPBF-ND@ 186 120 93 
30 0.009 90 360 | 120 | IRF3709PBF-ND@ 244 157 1.22 100 0.2 9.7 38 | 48 | IRF520NPBF-ND@ 1.78 141 83 
30 | 0.0095] 59 230 | 57 | IRF3707ZPBF-ND@ 1.92 124 96 150 | 0.032 60 250 | 2.4 | IRFB61N15DPBF-ND@ 5.96 3.98 3.18 
40 | 0.0023} 75 1080 | 330 | IRF2804PBF-ND@ 5.36 3.58 2.86 150 | 0.032 51 240 | 230 | IRFB52N15DPBF-ND¢@ 4.37 2.91 2.33 
40 0.0031 75 790 | 230 | IRL1404ZPBF-ND® 3.67. 2.45 1.96 150 0.012 83 330 | 330 | IRFB4321PBF-ND@ 5.85 3.90 3.12 
40 | 0.0036] 210 850 | 330 | IRF2204PBF-ND@ 3.71 248 1.98 150 | 0.042 43 150 | 150 | IRF3415PBF-ND® 317 212 1.70 
40 | 0.0037] 75 750 | 220 | IRF1404ZPBF-ND@ 3.53 2.36 1.89 150 | 0.045 4 164 | 200 | IRFB41N15DPBF-ND@ 3.23 215 1.72 
1 40 0.004 | 202 808 | 333 | IRF1404PBF-ND@ 3.67 2.45 1.96 150 | 0.056 33 130 | 170 | IRFB33N15D-ND 380 2.54 2.03 
40 | 0.0055 | 75 470 | 140 | IRF4104PBF-ND@ 3.06 1.97 1.53 150 | 0.056 33 130 | 170 | IRFB33N15DPBF-ND@ 3.37 217 1.69 
40 0.009 | 100 400 | 170 | IRF1104PBF-ND@ 3.37 217 1.69 150 | 0.082 DY 34. | 94 | IRF3315PBF-ND® 242 1.56 1.24 
55 0.0047 75 700 | 330 | IRF2805PBF-ND® 3.88 2.59 2.07 150 0.09 23 92 | 136 | IRFB23N15DPBF-ND@ 3.01 1.94 1.51 
55 0.005 75 600 | 230 | IRF1405ZPBF-ND® 3.46 2.31 1.85 200 0.04 56 220 | 380 | IRFB260NPBF-ND@ 514 3.43 2.74 
55 0.0053 | 169 680 | 330 | IRF1405PBF-ND® 3.72 249 1.99 200 0.054 38 180 | 230 | IRFB38N20DPBF-ND® 441 294 2.36 
55 0.007 7 440 | 170 | IRF3205ZPBF-ND® 3.24 2.09 1.62 200 0.055 44 180 | 330 | IRFB42N20DPBF-ND@ 485 3.24 259 
55_| 0.0075 | _75__| 260 | 140 [IIEIGLOZEB ENDS) 206) 191149 200 | 0.082 | 31 | 124 | 200| IRFB31N20DPBF-ND® 417 2.78 223 
55 0.008 75 340 | 130 | IRL3705ZPBF-ND@ 281 181 1.41 200 04 24 96 | 170 | IRFB23N20DPBF-ND® 360 240 192 
55 0.008 75 560 | 330 | IRF3305PBF-ND@ 3.05 2.04 1.63 200 0.15 18 72 | 150| IRF6é40NPBF-ND@ 244 157 122 
55 0.008 | 110 390 | 150 | IRF3205PBF-ND@ 3.00 1.93 1.50 200 0.17 16 64 | 140 | IRFB17N20DPBF-ND® 262 1.69 1.31 
55 0.011 61 240 | 91 | IRFZ48ZPBF-ND@ 242 156 1.21 200 03 93 37 | 82 | IRF630NPBF-NDe 191 123 96 
55 0.012 85 290 | 130 | IRF1010NPBF-ND® 280 1.81 1.41 350 0.24 14 561150 | IRFG44NPBE-ND® 1.68 1.0578 
55 0.016 64 210 | 94 | IRFZ48NPBF-ND@ 2415 1.39 1.08 250 0.28 14 56 | 125 | IRF644PBF-NDe 210 135 1.05 
55 | 0.0135] 51 204 | 80 | IRLZ44ZPBF-ND@ 2.02 1.30 1.01 250 | 0.435 | 8.0 32 | 88 | IRF634NPBF-ND@ 188 #4118 «88 
55 | 0.0139] 51 200 | 80 | IRFZ44ZPBF-ND@ 1.98 1.28 1.00 250 0.45 84 32 | 74 | IRF634PBF-NDe 172 108 80 
$5 /) 0.0165) 53° | 180 | 107 FREE ee 250 | 0.029 | 60 | 230 | 390 | IRFB4332PBF-ND@ 7.02 4.68 3.75 
55 0.022 47 160 | 83 | IRLZ44NPBF-ND@ 1.97 1.27.99 - 
55 | 0.024 | 49 | 160 | 83 | IRFZ44NPBF-ND@ 1.89 1.22.95 TO-220AB Logic Level 
55 0.035 30 110 | 68 | IRLZ34NPBF-ND@ 186 1.17 87 20 0.004 180 720 | 210 | IRL3716PBF-ND@ 2.91 1.87 1.46 
55 0.04 29 100 | 56 | IRFZ34NPBF-ND@ 182 1.14 84 1 20 0.007 110 420 | 140 | IRL3502PBF-ND® 3.24 216 1.73 
55 0.07 47. 68 45 | IRFZ24NPBF-ND@ 1.59 1.00 74 20 0.01 85 340 | 110 | IRL3402PBF-ND@ 2.43 1.57 1.22 
55 0.074 18 72 | 45 | IRLZ24NPBF-ND@ 1.68 1.06.78] § poHs Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Ree! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1230 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


International and P Channel HEXFETS (cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) (a) 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
20 | 0.013 | 61 240 | 89 | IRL3102PBF-ND@ 2.38 1.54 1.20 30 | 0.006 | 105 | 420 | 110 | IRL8113LPBF-ND@ 216 1.39 1.08 
20 | 0.016 48 190 | 69 | IRL3202PBF-ND@ 1.99 1.28 1.00 30 0.006 | 140 | 470 | 200 | IRL3803LPBF-ND@ 3.34 215 1.67 
20 0.02 39 160 | 57 | IRL3302PBF-ND@ 196 123 91 30 | 0.007 | 116 | 400 | 170 | IRL2203NLPBF-ND@ 249 1.60 1.25 
30 | 0.003 | 260 | 1040 | 330 | IRL3713PBF-ND@ 3.96 2.64 2.12 30 | 0.0063] 87 350 | 79 | IRF3709ZCLPBF-ND@ 262 1.69 1.31 
30 | 0.0038 | 150 | 600 | 140 | IRL7833PBF-ND@ 3.12 2.01 1.56 30 | 0.0063 | 87 350 | 79 | IRF3709ZLPBF-ND@ 2.62 1.69 1.31 
30 | 0.0055! 140 | 470 | 200 | IRL3803VPBF-ND® 2.64 1.70 1.32 30. | 0.009 90 360 | 120 ] IRF3709LPBF-ND@ 244 1.57 1.22 
30 | 0.007 | 116 | 400 | 130 | IRL2203NPBF-ND@ 2.68 1.73 1.35 30 | 0.0095 | 59 230 | 57 | IRF3707ZCLPBF-ND@ 182 117 91 
30 | 0.012 62 248 | 87 | IRF3708PBF-ND@ 217 1.40 1.09 30 | 0.0095] 59 230 | 57 | IRF3707ZLPBF-ND@ 182 117 91 
30 | 0.0125] 62 248 | 87 | IRF3707PBF-ND@ 2.17 1.40 1.09 30 | 0.0125]; 62 248 | 87 | IRF3707LPBF-ND@ 2.28 147 1.14 
30 0.014 | 64 220 | 110 | IRL3103PBF-ND@ 1.95 1.26  .98 40 _| 0.0036 | 170 | 850 | 200 | IRF2204LPBF-ND@ 3.28 219 1.75 
1 30 | 0.026 | 38 140 | 68 | IRL3303PBF-ND@ 192 120 89 40 | 0.0037| 75 710 | 200 | IRF1404ZLPBF-ND@ NEW! 3.92 2.61 2.09 
30 0.04 24 96 | 45 | IRL2703PBF-ND@ 158 99 74 40 0.004 | 160 | 640 | 3.8 | IRL1404LPBF-ND@ 3.46 2.31 1.85 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 200 | IRL1404PBF-ND@ 3.59 2.40 1.92 40 | 0.004 | 162 | 650 | 200 | IRF1404LPBF-ND@ 3.87 2.58 2.07 
40 | 0.0065] 130 | 520 | 200 | IRL1004PBF-ND@ 3.30 2.21 1.77 40 |0.0055| 75 470 | 140 | IRF4104LPBF-ND@ 3.11 2.00 1.56 
40 0.008 | 104 | 416 | 167 | IRL1104PBF-ND@ 3.04 1.96 1.52 40 | 0.0065| 130 | 520 | 200 | IRL1004LPBF-ND@ 3.24 2.09 1.63 
55 0.008 | 104 | 360 | 200 | IRL2505PBF-ND@ 3.14 2.09 1.68 40 0.008 | 104 | 416 | 167 | IRL1104LPBF-ND@ 2.77 1.79 1.39 
55 0.01 89 310 | 130 | IRL8705NPBF-ND@ 3.03 1.96 1.52 40 | 0.009 | 100 40 | 170 | IRF1104LPBF-ND@ 3.28 2.12 1.65 
100 | 0.026 55 190 | 200 | IRL2910PBF-ND® 3.44 2.21 1.72 55 | 0.0047] 135 | 700 | 200 | IRF2805LPBF-ND@ 3.90 2.60 2.08 
100 | 0.044 | 36 120 | 94 | IRL540NPBF-ND® 2.32 1.50 1.47 55 | 0.005 75 600 | 230 | IRF1405ZLPBF-ND@ 3.94 2.63 2.11 
100 0.4 17 60 | 63 | IRL530N-ND 2.88 1.86 1.45 55 | 0.0053| 131 680 | 200 | IRF1405LPBF-ND@ 3.43 2.29 1.83 
100 0.1 17 60 | 63 | IRLS30NPBF-ND® 1.97 1.24 92 55 0.007 75 440 | 170 | IRF3205ZLPBF-ND® 2.87 1.85 1.44 
100 0.18 10 35 | 47 | IRLS20NPBF-ND@ 1.73 1.09 81 55 | 0.008 75 340 | 130 | IRL3705ZLPBF-ND@ 243 1.56 1.22 
150 | 0.166 12 48 | 80 | IRL3215PBF-ND@ 2.10 1.35 1.05 55 | 0.008 | 104 | 360 | 200 | IRL2505LPBF-ND@ 3.21 2.07 1.61 
TO-220 FULLPAK — RoHS Compliant 55 0.008 110 390 | 200 | IRF3205LPBF-ND@ 292 1.88 1.46 
30 | 0006 | 76 | 470 | 63 | IRLIS803PBF-ND 465 310 2.48 55 | 0.011 | 61 | 240 | o1 (IRGZaeZ ERB DS, Sb eb = 08 
30 | 0.007 | 61 | 400 | 47 | IRLI2203NPBF-ND 465 3.10 2.48 55 / 0.014 | 64 | 210 | 130 | IRFZ48NLPBE-ND® 2.00 1.29 1.00 
55 | 0.008 | 58 360 | 63 | IRLI2505PBF-ND 4.35 290 2.32 55 | 0.0165) 53 180 | 107 | IRFZ46NLPBF-ND@ 182 01.17.91 
55 | 0.008 | 64 390 | 63 | IRFI3205PBF-ND 3.85 2.57 2.06 55 | 0.022 ) 47 160 | 110 | IRLZ44NLPBF-ND® 188 1.21.94 
55 0.01 52 310 | 58 | IRLI3705NPBF-ND 3.20. 214 1.71 55 0.022 49 160 | 110 | IRFZ44NLPBF-ND® 2.00 1.25 .93 
55 | 0.012 | 49 | 290 | 58 | IRFIO10NPBF-ND 3.18 242 1.70 55__| 0.035 | 30 110 | 68 IRIEZssNEEBENDS, 1.73. 1.08) 81 
55 0.016 36 210 | 42 | IRFIZ48NPBF-ND 291 1.87 1.46 55 0.04 29 100 | 68 | IRFZ34NLPBF-ND@ 1.74 1.09 81 
55 0.022 30 160 | 45 | IRLIZ44NPBF-ND 256 1.65 1.28 55 0.06 18 72 | 45 | IRLZ24NLPBF-ND@ 1.59 1.00.74 
55 0.024 31 160 | 45 | IRFIZ44NPBF-ND 249 1.60 1.25 55 0.07 17 68 | 45 | IRFZ24NLPBF-ND@ 157° 99.73 
55 0.035 22 110 | 37 | IRLIZ34NPBF-ND 210 1.35 1.05 55 0.075 75 360 | 140 | IRF1010ZLPBF-ND® 3.01 1.94 1.51 
55 0.04 rr] 100) 21) IRFIZ34NPBE-ND 2131.87 1.07 60 0.003 | 210 | 840 | 300 | IRFSL3206PBF-ND@ 4.97 3.32 2.66 
55 0.042 19 80 | 39 | IRLIB4343PBF-ND 204 132 1.03 60 | 0.0042) 160 620 | 230 | IRFSL3306PBF-ND® 3.21 214 1.72 
55 0.06 14 72 26 | IRLIZ24NPBF-ND. 2.08 1.34 1.04 60 0.0071 79 315 | 110 | IRF1018ESLPBF-ND@ NEW! 1.60 1.00 74 
55 0.07 14 = 26 | IRFIZ24NPBF-ND 1.93 1.24 97 60 0.0085 75 340 | 140 | IRF1010EZLPBF-ND@ 3.01 1.94 1.51 
2 60 0.012 39 290 | 43 | IRFIZ48VPBF-ND 3.11 2.08 1.66 60 0.012 84 330 | 170 | IRF1010EL-ND 4.80 3.20 2.56 
601 0.028 20 120 | 30 | IRFIZ34VPBE-ND 2001.29 1.00 60 0.012 | 384 330_| 170 | IRF1010ELPBF-ND@ 3.02 1.95 1.52 
60 0.042 24 100 | 37 | IRFIZ34EPBF-ND 2.38 1.53 1.19 60 0.0126 43 170 | 71 IRFSL3806PBF-ND@ NEW! 1.32 83 62 
60 0.071 14 68 29 | IRFIZ24EPBF-ND 2.68 1.73 1.34 60 0.023 48 192 | 110 | IRFZ44ELPBF-ND® 2.00 1.29 1.00 
100 | 0.036 24 140 | 45 | IRFI1310NPBF-ND 3.29 212 1.65 4 60 0.028 30 120 | 70 | IRFZ34VLPBF-ND@ 1.830 01.15 85 
100 | 0.044 20 120 | 42 | IRLIS40NPBF-ND 2.87 1.85 1.44 60 0.06 17 68 | 44 | IRFZ24VLPBF-ND® 1.64 1.03.76 
100 04 Hi 60 133 | IRLISSONPBF-ND 218.140 1.09 75 | 0.0033| 170 | 670 | 300 | IRFSL3207ZPBF-ND@ 4.46 2.98 2.38 
100 0.1 11 60 33 | IRLISSONPBF-ND 2.18 1.40 1.09 75 0.0058 120 480 | 230 | IRFSL3307ZPBF-ND®@ 3.24 217 1.73 
100 0.11 11 60 33 | IRFISSONPBF-ND. 219 1.41 1.10 75 0.007 106 550 | 200 | IRF3808LPBF-ND® 3.78 252 2.02 
100 0.18 8.1 35 27 | IRLIS520NPBF-ND 2.24 1.26 98 75 0.00734 80 310 | 140 | IRFSL3607PBF-ND@ NEW! 1.90 1.19 88 
100 0.2 7.6 38 | 27 | IRFIS20NPBF-ND 1.95 1.26.98 75 | 0.0078 | 100 520 | — | IRF1407LPBF-ND® 3.43 2.29 1.83 
150 | 0.0122] 34 130 | 46 | IRFI4228PBF-ND 6.28 465 3.77 75__| 0.0088 | _97 390 _| 190 IBESESSOsRBRNEe, 3.36 2.16 1.68 
150 | 0.0122] 34 140 | 46 | IRFI4321PBF-ND 6.28 465 3.77 75 0.009 7 350 | 170 | IRF2807ZLPBF-ND@ 3.12 2.01 1.57 
60_| 0.046 | 41 14 | 48 eS 410 273 2.19 100 | 0.0088 | 120 | 560 | 250 | IRFSLAsiOZPBFND® NEW! 520 347 278 
T0220 FUELPAK Logic. Level — Hott>:Compllant 100 | 0.007 | 140 | 550 | 330 | IRFSL4310-ND 6484.70 3.76 
2 100 | 0.026 | 31 190 | 63 | IRLI2910PBF-ND 4.80 3.20 2.56 1oo__| 0.0072 | _ 97 390 | 230 | IRFSL4410ZPBF-ND@ NEW! 3.57 2.38 1.91 
150_| 0.085] _14 56_| 45 |BIBEISeHoR BEND, 3.04 1.96 1:52 too | 0.008 | 88 | 380 | 200 | IRFSL4410PBF-ND@ NEW! 3.45. 2.30 1.84 
SUPER TO-220 Logic Level — RoHS Compliant 100 | 0.014 73 290 | 190 | IRFSL4610PBF-ND@ 3.24 216 1.73 
6 30 0.005 179 720 | 270 | IRLBA3803PPBF-ND 4.89 3.26 2.61 100 | 0.014 75 300 | 200 | IRFSL4710PBF-ND® 3.46 231 1.85 
TO-247AC 100 | 0.018 59 240 | 160 | IRF3710ZLPBF-ND@ 3.40 2.19 1.70 
100 | 0.025 | 57 180 | 200 | IRF3710LPBF-ND@ 3.07 1.98 1.54 
30 | 0.0028] 210 | 1000 | 230 | IRFP3703PBF-ND@ 6.00 4.00 3.20 100 10.025 59 236 1200 | IRFSL59N10DPBF-ND® 3392.18 1.70 
55 | 0.0053] 95 640 | 310 | IRFP1405PBF-ND@ 6.26 418 3.34 
100 | 0.026 55 190 | 200 | IRL2910LPBF-ND® 3.08 1.98 1.54 
55 0.008 | 110 | 390 | 150) IRFPO64NPBF-ND® 412 2.75 2.20 
100 | 0.0265] 36 140 | 92 | IRF540ZLPBF-ND@ 285 1.84 1.43 
55 0.012 81 290 | 130 | IRFPOS4NPBF-ND@ 3.65 2.44 1.95 400" \Io.ose 42 140 | 160 MIREeToNileer nia Sei Aelia 
55 0.016 | 64 210 | 140 | IRFPO48NPBF-ND@ 3.03 2.02 1.62 ' ‘ : : : 
100 | 0.044 | 36 120 | 140 | IRL540NLPBF-ND@ 2.14 1.38 1.07 
55 0.024 | 53 180 | 100 | IRFPO044NPBF-ND® 3.01 1.94 151 100 On a7 60 | 79 WWIRTEGoNIIBaeNiS 1:79) dao 83 
60 | 0.0024] 120 | 840 | 280 | IRFP3206PBF-ND@ NEW! 3.06 2.04 1.64 
100 | 0.11 17 600 | 79 | IRF530NLPBF-ND@ 1.78 112 83 
60 | 0.0033] 120 | 620 | 220 | IRFP3306PBF-ND@ NEW! 3.05 1.96 1.53 
100 | 0.165 | 96 37 | 44 | IRF520VLPBF-ND@ 1.83 115 85 
60 | 0.0055] 130 | 520 | 250 | IRFPO64VPBF-ND® 5.25 3.50 2.80 
60 | 0.009 | 93 | 360 | 180 | IRFPO54VPBF-ND@ 460 3.07 2.46 POOF | Ose 1)” 30 pemmeeay Susee Ale Nl AGh SON iS 
: ; : : : 100 0.2 9.7 38 | 3.8 | IRF520NLPBF-ND@ 1.65 1.04 77 
75 | 0.0028! 120 | 850 | 340 | IRFP3077PBF-ND@ NEW! 3.96 2.64 2.12 45011 o1odanl > a3. +50 | 200 | IRF3415LPBF-NDe aD 2.087 AEF 
75 | 0.0045] 209 | 840 | 470 | IRFP2907PBF-ND@ 8.82 6.53 5.30 
150 | 0.056 33 130 | 170 | IRFSL33N15DPBF-ND® 2.93 1.89 1.47 
75 | 0.0045] 90 680 | 310 | IRFP2907ZPBF-ND@ 6.25 4.63 3.75 
150 | 0.082 21 84 | 94 | IRF3315L-ND 3.79 2.53 2.03 
100 | 0.0037} 120 | 670 | 370] IRFP4110PBF-ND@ NEW! 3.96 2.64 2.12 
100 | 0.0048| 120 | 560 | 280| IRFP4310ZPBF-ND@ NEW! 306 2.04 1.64 al Asa (ee pommel SUSE elie Soe ee ee 
3 700--10.0073 | 6 300 1230 NIGERUAOCCETINSINEWIIN 3.05 166163 150 0.09 23 92 | 136 | IRFSL23N15DPBF-ND@ 2.78 1.79 1.39 
aut Lf AN oboe oF 5 150 | 0.045 | 41 164 | 200 | IRFSL41N15DPBF-ND® 345. 223 1.73 
100 | 0.014 | 72 300 | 190 | IRFP4710PBF-ND@ 4.62 3.08 2.47 
150 | 0.012 83 330 | 330 | IRFSL4228PBF-ND@ 4.90 3.27 2.62 
100 | 0.024] 46 230 | 140 | IRFP150VPBF-ND@ 468 3.12 2.50 
150 | 0.015 83 330 | 330 | IRFSL4321PBF-ND@ 4.87 3.25 2.60 
100 | 0.025) 87 | 180 | 200 HIRES ZICRE NES, Boek eos: ee 200 | 0.082 | 31 124 | 200 | IRFSL31N20DPBF-ND® 348 224 1.75 
100 | 0.036 | 42 140 | 140 | IRFP150NPBF-ND@ 3.10 2.07 1.66 } ‘ ; i : 
100710 088 a 110-1 94- MIRE ee 200 O41 24 96 | 170 | IRFSL23N20DPBF-ND@ 2.85 1.84 1.43 
p05 Nae i ae 200 | 015 | 18 72 | 150 | IRF640NLPBF-ND@ 221 1.42 1.14 
150 | 0.012 78 330 | 310 | IRFP4228PBF-ND@ 6.75 5.00 4.05 
200 | 0.17 16 64 | 140 | IRFSL17N20DPBF-ND@ 2.32 1.50 1.17 
150 | 0.012 78 330 | 310 | IRFP4321PBF-ND@ 7.20 4.80 3.84 
200 | 0.22 130 | 260 | 330 | IRFSL4227PBF-ND@ NEW! 5.82 3.88 3.11 
150 | 0.042 43 150 | 200 | IRFP3415PBF-ND® 4.76 3.18 2.55 
200 | 0.30 9.3 37 | 82 | IRF630NLPBF-ND@ 1.84 115 86 
200 | 0.023 | 94 380 | 580 | IRFP9ON20DPBF-ND® 9.03 6.69 5.42 _ oa Bip 18 | 50 MIGPSSORNG dae Wide -cee 
200 0.04 50 200 | 300 | IRFP260NPBF-ND@ 5.57 371 2.97 : ; : : : 
250 1 4.4 14 | 50 | IRF624L-ND 153 123 92 
200 | 0.075 30 120 | 214 | IRFP250N-ND 6.12 4.08 3.27 
250 2 27 8.0 | 36 | IRF614L-ND 1.24 99 74 
200 | 0.075 30 120 | 214 | IRFP250NPBF-ND® 3.53 2.36 1.89 a0 || c075 Pu oa | 74. MIRREN fize? “dail Atos 
250 | 0.029 | 57 230 | 360 | IRFP4332PBF-ND@ 6.75 5.00 4.05 : : : = : : : 
250 0.03 60 240 | 430 | IRFP4232PBF-ND® 8.50 6.29 5.10 TO-262 Logic Level — RoHS Compliant 
TO-262 20 .004 180 | 720 | 210 ] IRL3716LPBF-ND 3.16 2.04 1.59 
20 | 0.006] 92 | 380 | 79 | IRF3711ZCLPBF-ND® 262 1.69 1.31 20:1), 01 50, 200 | 45 ia ae a ae amr ed 
30 0038 | 150 | 600 | 140 | IRL7833LPBF-ND 258 1.67 1.30 
20 | 0.006 | 92 380 | 79 | IRF3711ZLPBF-ND@ 262 1.69 1.31 4 
30 | 0.014 64 220 | 110 | IRL3103LPBF-ND 181 1417 91 
20 | 0.006 | 110 | 440 | 120 | IRF3711LPBF-ND@ 2.33 1.51 1.17 
30 0.026 38 140 | 68 | IRL3303LPBF-ND 1.73 1.08 .80 
20 |0.0079| 67 260 | 57 | IRF3704ZLPBF-ND@ 2412 1.37 1.07 =e rane fa aio | 170 MIntesaentecentn par lve aay 
20 | 0.0085 | 77 280 | 88 | IRF3706LPBF-ND@ 2.09 1.35 1.05 : a : : : 
20 | 0009 | 77 308 | 87 | IRF3704LPBF-ND@ 2.09 1.35 1.05 I-Pak 
4 20 | 0.011 50 200 | 45 | IRL3715ZLPBF-ND@ 1.64 1.03 77 20 | 0.0057] 93 370 | 79 | IRFU3711ZPBF-ND@ 241 1.36 1.06 
20 | 0.014 | 54 210 | 71 | IRL8715LPBF-ND@ 1.78 112 83 20 | 0.0065} 110 | 440 | 2.5 | IRFU3711PBF-ND@ 2.39 1.54 1.20 
20 | 0.016 36 140 | 35 | IRL3714ZLPBF-ND® 154 97 72 5 20 | 0.0084] 60 240 | 48 | IRFU3704ZPBF-ND@ 1.77 115 89 
20 0.02 36 140 | 47 | IRL3714LPBF-ND@ 1.59 1.00.74 20 | 0.009 75 280 | 88 | IRFU3706PBF-ND® 1.75 113 88 
30 0.0024 75 1020 | 231 | IRF2903ZLPBF-ND@ NEW! 3.90 2.60 2.08 20 0.0095 75 300 | 90 | IRFU3704PBF-ND@ 1.91 1.23.96 
30 | 0.0033] 75 960 | 200 | IRF1503LPBF-ND@ 4.51 3.01 241] & RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 1231 


International jy and P Channel HEXFETS (cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each vVDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. (Vv) (a) 25°C | (A) | (W) | PartNo. al 10 100 Fig. | (V) (a) 25°C | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
20 0.014 54 210 | 71 | IRLU3715PBF-ND@ 1.66 104 77 100 0.2 9.4 38 | 48 | IRFU120N-ND 1.93 1.24 97 
30 0.0065 86 340 | 79 | IRFU3709ZPBF-ND® 212 1.37 1.06 100 0.2 9.4 38 48 | IRFU120NPBF-ND@ 1.44 91 67 
30 | 0.0084) 65 260 | 65 | IRLU8721PBF-ND@ NEW! 1.60 1.00.74 150 | 0.095 24 96 | 140 | IRFU24N15DPBF-ND@ 210 1.35 1.05 
30 | 0.0031] 160 | 640 | 135 | IRLU8743PBF-ND@ NEW! 210 1.35 1.05 450 | 0125 18 72 | 110 | IRFU18N1SDPBF-NDe 210 135 105 
30_{ 0.009 | 90 360_| 120 [RIRRUSZOSRBENDS® 2.10 1.35 1.05 . 150 | 0.18 14 56 | 86 | IRFU13N1SDPBF-ND@ NEW! 1.84 1.19 93 
ana (eee ee ae ae 200 | 0.165 | 17 | 68 | 140| IRFU1SN20DPBF-ND® 240 1.35 1.05 
30 0.013 61 244 | 87 | IRFU3707PBF-ND@ 178 143 (88 200 | 0.235 13 52 | 110 | IRFU13N20DPBF-ND@ 153 96 71 
30 0031 33 120 | 57 | IRFU3303PBF-ND¢@ 160 100 74 200 0.38 9.4 38 | 86 | IRFU9N20DPBF-ND® 189 1.22 95 
40 | 0.0049| 42 500 | 140 | IRLU3114ZPBF-ND@ NEW! 3.42 2.20 1.71 200 0.6 5 20 | 43 | IRFU220NPBF-ND@ 110 69 54 
401 0.0055 | 42 480 1140 | IRFU4104PBF-NDe 312201 156 250 0.26 14 56 | 144 | IRFU12N25DPBF-ND@ 249 1.60 1.25 
40 0.009 | 42 310 | 90 | IRFU3504ZPBF-ND® 2.28 147 1.14 I-Pak Logic Level — RoHS Compliant 
40 | 0.0092] 30 350 | 140 | IRFU3504PBF-ND@ 210 1.35 1.05 12. |0.0085| 84 320 | 88 | IRLU3802PBF-ND 205. 133 1.03 
55 |0.0075| 42 360 | 140 | IRFU1010ZPBF-ND® 2.23 1.44 1.12 20 0.004 | 120 | 460 | a9 WRiWesteeeenn S67 468 dbo 
55 0.011 42 250 | 91 | IRFU48ZPBF-ND@ 245 1.58 1.23 . . : : 
20 0.011 49 200 | 40 | IRLU3715ZPBF-ND 1.78 112 83 
55 0.012 42 360 | 130 | IRLU3705ZPBF-ND® 3.16 2.04 1.59 20 0.015 37 144 | 35 | 1RLU3714ZPBF-ND 171 107 80 
55 0.013 30 280 | 140 | IRFU3505PBF-ND@ 210 1.35 1.05 36 0.02 - iao | a7 Wnie een ‘60: io0. 74 
55 | 0.0135] 42 240 | 110 | IRLU2905ZPBF-ND® 2.05 1.32 1.03 : : : : 
55 0.0145 42 240 | 110 | IRFU2905ZPBF-ND@ 215 1.39 1.08 30 0.0033 161 620 | 140 | IRLU7843PBF-ND 3.41 2.19 1.71 
5 55 0.016 56 220 | 110 | IRFU2405PBF-ND 1.64 1.03 76 30 0.0066 94 380 | 89 | IRLU8113PBF-ND 2.63 1.69 1.32 
55 0.025 30 720 | 48 | IRFU41052PBF-ND® 780. 141384 30 | 0.0068] 110 120 | 140 | IRLU8203PBF-ND 240 1.55 1.21 
55 0.027 44 160 | 107 | IRFU1205PBF-ND@ 168 1.06 .78 30 0.01 65 260 | 75 | IRLU7821PBF-ND 195 1.26 .98 
55 0.045 27 100 | 68 | IRFU4105PBF-ND@ 2.00 1.29 1.00 5 30 | 0.0138 | 43 170 | 40 | IRLU7807ZPBF-ND 1.76 1.41 82 
55 0.057 26 80 | 79 | IRLU4343PBF-ND@ 180 113 84 30 0.031 35 140 | 68 | IRLU3303PBF-ND 235 1.51 1.18 
55 0.058 16 64 35 | IRLU024ZPBF-ND® 1.60 1.00 74 30 0.045 23 96 45 | IRLU2703PBF-ND 1.52 95 71 
55 0.075 17 68 | 45 | IRFU024NPBF-ND@ 117074055 55 0.014 | 30 240 | 120 | IRLU3915PBF-ND 1.93 1.24 97 
55 0.14 10 40 | 28 | IRLUO14NPBF-ND® 140° 88 65 55 0.027 42 160 | 110 | IRLU2905PBF-ND 1.76 1.10 82 
60 | 0.0071] 56 315 | 110 | IRFU1018EPBF-ND@ NEW! 1.90 1.19 .88 55 087 | 25 100 | 57 [MBIUSTOseERNn {60> 400.74 
60 | 0.0126] 43 170 | 71 | IRFU3806PBF-ND@ NEW! 152 95 71 
75 _|0.00734| 56 | 310 | 140 | IRFU3607PBF-ND@ NEW! 190 119 88 55) (0.04 | 24 | 110 | 68 I eice aan Vee 1 
55 0.065 17 72 | 45 | IRLUO24NPBF-ND 1.08 68 51 
75 0.016 42 210 | 110 ] IRFU2307ZPBF-ND@ NEW! 1.92 124 97 
80 0.028 30 150 | 120 | IRLU2908PBF-ND 210 1.35 1.05 
75 0.022 42 180 | 110 | IRFU2607ZPBF-ND@ NEW! =. 2.15. 1.39—-1.08 60% ||o408 ce co | 79 WRlUSataRsen Es 766. 45.- 4.06 
75 0.026 | 42 170 | 110 | IRFU2407PBF-ND@ 1.67 105 78 : ; : : 
go | 0.014 | 70 | 280 | 140 | IRFU3418PBF-ND¢ 3.00 2.00 1.60 100 | 0.185 | 10 Rice aca RU eto etn W220 Th ST 
80 0.029 38 150 | 110 | IRFU3518PBF-ND@ 2.28 147 1.14 Super-220 — RoHS Compliant 
100 0.018 42 220 | 140 | IRFU3710ZPBF-ND@ 3.18 2.12 1.70 40 | 0.0037] 206 650 | 300 | IRFBA1404PPBF-ND 5.55 3.70 2.96 
120 oor = ie te Reeatccernine ee fod 1 6 55 | 0.005 | 174 | 680 | 330 | IRFBA1405PPBF-ND 4.95 3.30 2.64 
100? | obad eo 170. | 10 WIGROSERTS NS ice” bar! ey 200 | 0.023 | 98 390 | 650 | IRFBAQON20DPBF-ND 10.32 7.64 6.19 
100 0.115 14 56 | 56 | IRFU3911PBF-ND® 1.70 1.07  _.79 Super-247 — RoHS Compliant 
100 | 0.115 16 60 | 79 | IRFU3910PBF-ND@ 1.78 1412 83 7 100 | 0.009 | 170 | 670 | 580 | IRFPS3810PBF-ND 10.25 7.59 6.15 
100 | 0.190 | 87 35 | 35 | IRFU120ZPBF-ND@ 117.7455 150 | 0.015 | 105 390 | 441 | IRFPS3815PBF-ND 9.71 7.19 5.83 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs 


Multiple pin out configurations available see Digi-Key website for data sheets. 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — D2Pak Fig. 2— DPak Fig. 3 — Micro-3™ (SOT-23) | Fig.4—Micro-6™/ | Fig. 5 — Micro-8™ ig.6 —SO-8/SOIC-8 | Fig.7—TSSOP-8 NEW! | Fig.8—PQFN NEW! 
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Fig. 9 — FlipFET™ Fig. 10 — D2Pak-7 Fig. 11 — SOT-223 Fig. 12 — DirectFET™ 
be 6.7 | A 
}-10.35— = = 
|—3.124 + | S35 
G af 
Alaiq] 3. : : 
PPE TH 
ele w 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (9) 25°C =| (A) | (W) | PartNo. 1 10 © 100 Fig. | (VY) | (9) 25°C (A) | (W) | Part No. I 10 © 100 
P-CHANNEL TYPES Micro-3™ (SOT-23) Logic Level - ROHS Compliant 
D2Pak 12 | 0.05 43 -34 | 1.3 | IRLML6401PBFCT-ND 69 41 (7 
cag 0A eT ea] 3.8 EESTI =55 60/800 12 | 0.05 -4.3 -34 | 1.3 | IRLML6401PBFTR-ND 486.00/3,000 
; : : : 20 | 0.065 | -3.7 -22 | 1.3 | IRLML6402PBFCT-ND 70 41 28 
55 | 0.10 19 68 | 3.8 | IRF9Z34NSTRLPBFCT-ND® 192 124 97 
7 : j ‘| 20 | 0.065 | -3.7 -22 | 1.3 | IRLML6402PBFTR-ND 492.00/3,000 
55 | 0.10 19 68 | 3.8 | IRF9Z34NSTRLPBFTR-ND® 659.20/800 BN oer ico Gee 19° | 064 MIRIRNeSOoRREOanN aunary 
1 | -55 | 006 | -31 | -110 | 3.8 | IRFS305STRLPBFCT-ND® 230 148 115 z 5 “0. 4.9 |)0.5) a or : 
-55 0.06 281 -110 | 3.8 | IRF5305STRLPBFTR-ND@ 762.40/800 -20 0.6 -0.62 -4.9 | 0.54 | IRLML6302PBFTR-ND 384.00/3,000 
oo | 0117) 23 76 | 38 | IRF9S40NS-ND 337 247 169 30 | 0.6 -0.61 | -4.8 | 0.54 | IRLML5103PBFCT-ND 57) 33 
400 | o117 | -23 76 | 38 | IRF9S40NSTRL-ND 4175.20/800 30 | 06 -0.61 | -48 | 0.54 | IRLML5103PBFTR-ND 384.00/3,000 
DPak (TO-252AA) Micro-6™ (TSOP-6) 
-55 0.065 31 -110 | 110 | IRFR5305-ND 229 148 1.15 4 -20 0.065 -4.4 -20 2 $13443DVCT-ND 1.35 85 63 
‘ss | 0055 | ‘a1 | “ito | 110 | ineRsaosparTAADe 16002000 Meee tt WOR G1 ais 1 vet Bees Cait 
5 | o11 | -18 | -64 | 57 | IRFRSSO5PBFCT-ND® 162 1.02.75 20) 0.05 | 36 ) 45 | 2 (RAIN ScsUeDBECRNy) TAS: 00 1 cad 
55 | 011 | -18 | -64 | 57 | IRFR5SO5PBFTR-ND@ 1020.00/2,000 “20 | 0.05) -56 | 45 | 2 | PIBEMSSE02RBEIRAND 780.00/3,000 
51 0475 1 at <ad 138} IRFROODAN-ND 175 4438 4 | 20 | 02 23 13 | 4.7 | IRLMS6702PBFCT-ND 2 53 36 
: : : 5 20 | 02 23 13 | 4.7 | IRLMS6702PBFTR-ND 690.00/3,000 
55 | 0.175 11 44 | 38 | IRFR9O24NPBFCT-ND® 131 8261 
2 |- : : % -30 | 02 23 13. | 1.7 | IRLMS5703PBFCT-ND 90 53 35 
55 | 0.175 11 44 | 38 | IRFR9O24NPBFTR-ND@ 826.00/2,000 
100 | 0208 | 13 "50 | 66 | IRFRS410-ND 204 144 142 -30 | 02 23 13 | 4.7 | IRLMS5703PBFTR-ND 681.00/3,000 
-100 | 0.205 | -13 -52_| 66 | IRFR5410PBFCT-ND® 1.76 1.10 82 Micro-8™ (SOIC-8) - ROHS Compliant 
100 } 0.205 | -13 “52 | 66 | IRFRO410PBFTR-ND® 1108.00/2,000 5 | 30 | 0.040 ] -7.0 | -28 1.79 ] IRF7726TRPBFCT-ND 1841.15 86 
7100 | 0.48 | 66 | -26 | 40 (RBS PON ND 175 1.13.88 -30 | 0.040 | -7.0 | -28 | 1.79 | IRF7726TRPBFTR-ND 2408.00/4,000 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 | IRFR9120NPBFCT-ND@ 134 8462 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 | IRFR9120NPBFTR-ND® 844.00/2,000 @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1232 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) 


Digi@Reel° 


IeaR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (9) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 © 100 Fig. | (VY) | (9) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 © 100 
Micro-8™ Logic Level -30 | 0.25 23 -10 | 2.0 | IRF9953PBFCT-ND® 1.06 67 50 
20 | 0040) 82 66 | 1.8 | IRF7663CT-ND 306. 197 454 -30 | 0.25 23 -10 | 2.0 | IRF9953PBFTR-ND® 1336.00/4,000 
-20 | 0.040 | -82 66 | 1.8 | IRF7663TRPBFCT-ND® 162 102 75 g | 95 | 0105 | 34 “27 | 2.0 | IRF7342PBFCT-ND® 1.72 1.08 80 
-20 | 0.040 | -82 | -66 | 1.8 | IRF7663TRPBFTR-ND® 2268.00/4,000 85 | 0.105 | 34 | -27 | 2.0 | IRF7342PBFTR-ND@ 2096.00/4,000 
20 | 0.09 36 19 | 18 | IRF7604CT-ND 346 223 1.73 55 | 0.105 | -3.4 -27 | 2.0 | IRF7342QTRPBFCT-ND® NEW! 1.84 115 86 
5s | 20 | 009 36 49 | 18 | IRF7604TR-ND 2959.00/4,000 55 | 0105 | -34 -27 | 2.0 | _IRF7342QTRPBFTR-ND@ NEW! 2576.00/4,000 
-30 0.15 36 -29 1.8 IRF7606CT-ND 3.46 223 173 SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode — RoHS Compliant 
30 | 0.15 3.6 -29 | 1.8 | IRF7606TR-ND 2144.00/4,000 20 | 0.18 -2.2 -23 | 2.0 | IRF7324D1PBFCT-ND 110 69 51 
-30 0.15 -3.6 -29 1.8 IRF7606TRPBFCT-ND@ 1.18 74 55 -20 0.18 2.2 -23 2.0 IRF7324D1PBFTR-ND 1540.00/4,000 
-30 0.15 3.6 -29 1.8 IRF7606TRPBFTR-ND® 1652.00/4,000 6 -20 0.058 53 43 2.0 IRF7322D1PBFCT-ND 1.18 74 55 
“20 | (0.27 a7 “14 | 1.25 | IRF7524D1CT-ND 291 187 1.46 -20 | 0.058 | -5.3 -43 | 2.0 | IRF7322D1PBFTR-ND 1648.00/4,000 
Micro-8™ Dual Logic Level -30 | 0.062 | -47 -38 | 2.0 | _IRF7321D2PBFCT-ND 158 99 74 
-20 | 0.40 1.7 | -9.6 | 1.25] IRF7504TRPBFCT-ND® 1.02 64 48 SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode Logic Level 
-20 0.40 17 -9.6 | 1.25 | IRF7504TRPBFTR-ND® 1200.00/4,000 -30 0.16 3.6 -29 | 2.0 | IRF7326D2TRPBFCT-ND® 1.29 81 60 
5 | 20 | 0105 | -43 “34 | 1.25 | IRF7555TRPBFCT-ND@ 158 99.78 -30 | 0.16 3.6 -29 | 2.0 | IRF7326D2TRPBFTR-ND® 1808.00/4,000 
-20 0.105 43 -34 | 1.25 | IRF7555TRPBFTR-ND® 2208.00/4,000 6 -20 0.09 43 -18 | 2.0 | IRF7422D2-ND 1.52 95 Wal 
30 | 0.27 AZ -9.6 | 1.25 | IRF7506CT-ND 2.76 1.78 1.38 -20 | 0.09 -4.3 -18 | 2.0 ] IRF7422D2PBFCT-ND® 179 145 90 
-30_| 0.27 AZ 79.6 | 1.25 |_IRF7506TR-ND 2096.00/4,000 -20 | 0.09 -4.3 -18 | 2.0 | IRF7422D2PBFTR-ND@ 2488.00/4,000 
SoIc-8 NEW! TSSOP-8 — RoHS Compliant NEW! 
12 | 0.014 46 | 2.5 | IRF7420PBFCT-ND® 191 124 96 412 | 0.011 -10 -80 | 1.5 | IRF7701GTRPBFCT-ND 196 196 98 
“12 | 0.020 +76 | 2.5 | IRF7233PBFCT-ND® 156 98 73 12 | 0.011 “10 -80 | 1.5 | IRF7701GTRPBFTR-ND 3136.00/4,000 
12 | 0.020 #76 | 2.5 | IRF7233PBFTR-ND® 2188.00/4,000 12 | 0.014 -8.0 -70 | 1.5 | IRF7702GTRPBFCT-ND 154 154 72 
“12 | 0.024 “36 | 25 | IRF7433PBFCT-ND@ 172 1.08 80 12 | 0.014 | -8.0 -70 | 1.5 | IRF7702GTRPBFTR-ND 2156.00/4,000 
-12_| 0.024 36_| 25 | IRF7433PBFTR-ND® 2408.00/4,000 7 | 20 | 0015 | -86 -68 | 1.5 |_IRF7700GTRPBFCT-ND 1.87 1.87 94 
g | 22 | 0.06 43) 2.5 | IRF7207PBFCT-ND® 12200 77 57 20 | 0.015 | -86 -68 | 1.5 | IRF7700GTRPBFTR-ND 2984.80/4,000 
“20 | 0.06 43) 2.5 | IRF7207PBFTR-ND® 1708.00/4,000 -40 | 0.028 | -6.0 -24 | 1.5 | IRF7703GTRPBFCT-ND 226 2.26 1.14 
a ae 7: be ras ine bs sae ve -40 | 0.028 | -6.0 -24 | 1.5 | IRF7703GTRPBFTR-ND 3488.40/4,000 
-30 | 0.013 -47_| 25 | IRF7424PBFTR-ND® 2475.20/4,000 NEW! TSSOP-6 Dual — RoHS Compliant NEW! 
-30 | 0.035 -45 | 25 | IRF7416-ND 254 1.64 1.28 -12 | 0.025 25.5 #22 | 1.0 | IRF7754GTRPBFCT-ND 1.81 4117 91 
-40 | 0.041 -25 | 2.5 | IRF7241PBFCT-ND@ 1.68 1.05 78 -12 | 0.025 25.5 #22 | 1.0 | IRF7754GTRPBFTR-ND 2895.20/4,000 
-40 | 0.041 -25 | 25 | IRF7241PBFTR-ND® 4960.00/4,000 -12 | 0.040 24.3 +17 | 1.0 | IRF7756GTRPBFCT-ND 1.36 85 63 
S01C-S Louis: Level 12 | 0.040 | +43 | 417 | 1.0 | IRF7756GTRPBFTR-ND 1904.00/4,000 
7 {20 | 0.030 | 247 | 238 | 1.0 |_IRF7750GTRPBFCT-ND 1.75 113 88 
14) 0.012 | 11 “88 | 2.5 | IRF7220PBFCT-ND@ 1.94 (1.22.90 -20 | 0.030 | +47 | +38 | 1.0 | IRF7750GTRPBFTR-ND 2800.00/4,000 
14) 0.012 | -11 “88 | 2.5 | IRF7220PBFTR-ND® 2016.00/4,000 -20 | 0.051 | 439 | +15 | 1.0 | IRF7755GTRPBFCT-ND 134.8462 
20 | 0.04 | 67 | -27 | 25 | IRF7404-ND 1.99 1.28 1.00 -20 | 0.051 | 439 | +15 | 1.0 | IRF7755GTRPBFTR-ND 1876.00/4,000 
20 | 0.04 | 67 | -27 | 25 | IRF7404PBFCT-ND® 1579973 -30 | 0.035 | 445 | +18 | 1.0 | IRF7751GTRPBFCT-ND 182 118 92 
220 | 0.04 | 67 | -27 | 25 | IRF7404PBFTR-ND@ 1916.00/4,000 -30 | 0.035 | +45 | #18 | 1.0 | IRF7751GTRPBFTR-ND 2917.60/4,000 
-20 | 0.040 | -7.7 -27 | 2.5 | IRF7404QTRPBFCT-ND® NEW! 152 9571 FlipFET™ 
-20 | 0.040 | -7.7 -27 | 25 | IRF740407TRPBFTR-ND® NEW! 2128.00/4,000 
-20 0.06 53 -21 1.6 IRF7204CT-ND 3.00 2.00 1.60 9 -20 0.036 + +40 3.0 IRF6150CT-ND 2.95 2.06 1.59 
-20 0.06 53 -24 1.6 IRF7204TR-ND 2660.00/4,000 -20 0.036 + +40 3.0 IRF6150TR-ND 5024.00/4,000 
-20 | 0.06 53 -21_| 1.6 | IRF7204PBFCT-ND@ 12579 58 N-CHANNEL TYPES 
-30 | 0.02 8 -50 | 25 | Si4435DYPBFCT-ND® 158 4.99 74 p2Pak 
6 | -30 | 0.02 8 50 | 2.5 | Si4435DYPBFTR-ND@ 1592.00/4,000 
-30 | 0.045 | -5.8 -23 | 2.5 | IRF7406-ND 203 131 1.02 20 | 0.0135 = 77 308 | 87 | IRF3704S-ND 295 190 1.48 
-30 | 0.045 | -58 -23 | 25 | IRF7406PBFCT-ND@ 141 88 66 20 | 0.0135 #8977 308 | 87 | IRF3704STRLPBFCT-ND@ 258 1.66 1.29 
-30 | 0.045 | 5.8 -23 | 25 | IRF7406PBFTR-ND® 1712.00/4,000 20 | 0.0135 77 308 | 87 | IRF3704STRLPBFTR-ND® 855.20/800 
-30 0.035 -10 45 25 IRF7416TR-ND 3920.00/4,000 20 0.0085 110 440 3.4 IRF3711STRLPBFCT-ND® 2.73 1.76 1.37 
-30 0.035 -10 -45 25 IRF7416TRPBFCT-ND® 1.85 1.16 86 20 0.0085 110 440 3.4 IRF3711STRLPBFTR-ND® 905.60/800 
-30 | 0.035 | -10 -45 | 2.5 | IRF7416TRPBFTR-ND® 2252.00/4,000 30 | 0.0024 = 75 1020 | 290 | IRF2903ZSTRLPCT-ND@ NEW! 542 3.62 2.90 
-30 | 0.02 -10 -45 | 2.5 | IRF7416QTRPBFCT-ND@ NEW! 151 95 70 30 | 0.0024 © 75 1020 | 290 | IRF2903ZSTRLPTR-ND® NEW! 2024.96/800 
-30 | 0.02 -10 -45 | 2.5 | IRF7416QTRPBFTR-ND® NEW! 2111.20/4,000 30 | 0.010 116 400 | 3.8 | IRL2203NSTRLPBFCT-ND® 3.03 1.95 1.52 
-30 0.035 10 -45 25 IRF7416PBF-ND@ 1.85 1.16 86 30 0.010 116 400 3.8 IRL2203NSTRLPBFTR-ND® 1003.20/800 
30 | 0.07 53 — | 25 | 1RF7205-ND 189 119 88 40 | 0.002 75 1080 | 330 | IRF2804S-ND 7.09 4.73 3,79 
-30 | 0.07 53 — | 25 | IRF7205PBFCT-ND® 125 79 = 58 40 | 0.0031 75 790 | 200 | IRL1404ZSTRLPBFCT-ND® NEW! 429° 286 2.29 
-30 | 0.07 53 — | 25 | IRF7205PBFTR-ND® 1352.00/4,000 40 | 0.0031 75 790 | 200 | IRL1404ZSTRLPBFTR-ND@ NEW! 1601.60/800 
SOIC-8 Dual Logic Level 40 | 0.0036 170 850 | 200 | IRF2204SPBF-ND® 3.28 219 1.75 
40 | 0.004 160 640 | 3.8 | IRL1404STRLPBFCT-ND® 357 2.38 1.91 
a leo | oe | oe eee Sar. as ie 4o_| 0.004 162 | 650 | 3.8 | IRFI404STRLPBFCT-ND@ 416 278 2.22 
54a 0i7.| sca 'a7_| 20 [MIneazorrer anne eye signa doe 40 | 0.004 162 650 | 3.8 | IRF1404STRLPBFTR-ND® 1553.60/800 
40 | 0004 | 78 "39 | 20 | IRF7325PBFCT-NDe 192 120° a9 40 | 0.0055 75 470 | 140 | IRF4104SPBF-ND® 341 2.00 1.56 
42 | oo | 7a a9 | 20 (MIRRReeRTeTEaNie nee4.oa/d.000 55 | 0.0033 © 75 890 | 330 | IRF3805STRLPBFCT-ND@ NEW! 525 3.50 2.80 
- - - ae 55 | 0.0033 75 890 | 330 | IRF3805STRLPBFTR-ND® NEW! 1958.88/800 
7 ane 2 a ee eee. 2.29 a Fi a ae ae 55 | 0.0053 131 | 680 | 200 | IRF1405STRLPBFCT-ND@ 4.01 267 2.14 
oo | ooss | -53 ‘1 | 20 | IRF7314.ND : 297 153 119 55 | 0.0053 131 680 | 200 | IRF1405STRLPBFTR-ND® 1495.20/800 
oo | ooss | -53 ‘1 | 20 | IRF7314PBFCT-NDe tei 113A 55 | 0.008 110 390 | 200 | IRF3205STRLPBFCT-ND® 335 216 1.68 
“oo | ooss | 53 1 | 20 | IRF7314PBETR-ND 2900.00/4,000 1 | 55 | 0.008 110 390 | 200 | IRF3205STRLPBFTR-ND® 1108.80/800 
30 10088 1 BD T MEFE LES OrS a cae 55 | 0.011 85 290 | 180 | IRF1010NSTRLPBFCT-ND@ 289 1.87 1.45 
20 | 0058 | -52 | -43 | 24 | IRF73140TRPBFTR-ND® NEW! ~ 2077.60/4,000 55 | Gor 85 | 200 | 180 (ARISTON SEBEL, eevee 
00 | 0.09 “43 17| 20 | 1RF7304-ND 186 120 93 55 | 0.0136 51 200 | 82 | IRFZ46ZSPBF-ND® 184 1.19 92 
00 | 009 43 “17 | 20 | IRF7304PBECT-ND@ 154 96 S72 55 | 0.0139 51 200 | 80 | IRFZ44ZSPBF-ND® 2.09 1.35 1.05 
20 | 009 | -43 | -17 | 20 | IRF7304PBFTR-ND@ 1652.00/4,000 = Aa ot aa os Heer Oe mee ‘i Jeni 1.19 
-20 | 0.090 | -47 -17 | 2.0 | IRF7304QTRPBFCT-ND® NEW! 157 9978 55. | 0017S: 240 jeo | 3.8 (MInCetNerriet 1004.80/800 
6 | 20 | 0.090) -47 -17 | 2.0 | IRF730407TRPBFTR-ND® NEW! 2200.80/4,000 - - : 
20 | 0.25 23 “10 | 20 | IRF7104-ND 185. 4116 «86 55 | 0.0175 49 160 | 3.8 | IRFZ44NSTRLPBFCT-ND® 221 142 1.41 
00 | 095 23 ‘10 | 20 | IRF7104PBFCT-ND@ 120 75 56 55 | 0.0175 49 160 | 3.8 | IRFZ44NSTRLPBFTR-ND® 731.20/800 
20 | 0.25 23 10 | 20 | IRF7104PBFTR-ND® 4316.00/4,000 55 | 0.0165 53 180 | 3.8 | IRFZ46NSTRLPBFCT-ND® 229 147 115 
55 | 0.0165 53 180 | 3.8 | IRFZ46NSTRLPBFTR-ND@ 757.60/800 
ee, ee |) Se Soe a cies 55 | 0.014 _64_| 210 | 38 | IRFZ48NSTRLPBECT-ND® 240 155 1.20 
30 | oo21 | -8.0 32 | 20 | IRE7328PBFTR-ND ~ 4132.00/4,000 55 | 0.014 64 210 | 3.8 | IRFZ48NSTRLPBFTR-ND® 794.40/800 
30 | 0058 | -49 30 | 20 | IRF7316-ND 240 155. 124 60 | 0.0030 120 840 | 300 | IRFS3206TRRPBFCT-ND® NEW! 496 3.31 2.65 
30 | 0058 | -49 30 | 20 | IRF7316PBFCT-ND® 169 106 79 60 | 0.0030 120 840 | 300 | IRFS3206TRRPBFTR-ND@ NEW! 1851.36/800 
30 | ot | 48 [a 28 reerrTDe Hs 7a | RR 
-30 | 0.058 | -4.9 -30 | 2.0 | IRF7316QTRPBFCT-ND@ NEW! 180 113 84 : i : 2 z 
30 | 0058 | -49 30 | 20 | IRF7316QTRPBFTR-ND® NEW! 2520,00/4,000 60 | 0.008 75 340 | 140 | IRF1010EZSTRLPTR-ND® NEW! 1120.56/800 
30 | 04 36 414 | 20 | IRF7306PBFCT-NDe 155. 97. 72 60 | 0.012 84 330 | 200 | IRF1010ESTRLPBFCT-ND® 349 2.25 1.75 
30 | 04 36 14 | 20 | IRF7306TR-ND 3259,20/4,000 60 | 0.012 84 330 | 200 | IRF1010ESTRLPBFTR-ND® 1156.80/800 
60 | 0.0084 79 315 | 110 | IRF1018ESTRLPBFCT-ND® NEW! 338 218 1.70 
BY: a a th a THEE SOO Oe EW 1 as a eau 60 | 0.0084 79 315 | 110 | IRF1018ESTRLPBFTR-ND® NEW! 600.00/800 
-30 | 0.10 -4.0 -14 | 2.0 | IRF73060TRPBFTR-ND® NEW! 2206.40/4,000 RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Internationcl and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) DigiReel 
RDS | IDCont. PD RDS | IDCont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (v) | (a) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100] | Fig.| (vy) | (0) | 25% | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
60 | 0.003] 210 | 840 | 300) IRFS3206PBF-NDe 494 330 264 20 | 0009 | 75 280 | 88 | IRFR370GPBFCT-ND@ 234 151 118 
60 | 0.0042) 160 | 620 | 230) IRFS3306PBF-ND® 320 214 171 20 | 0.009 | 75 280 | 88 | IRFR370GPBFTR-ND® 1800.00/2,000 
60 | 0.0042) 120 | 620 | 230 | IRFS3306TRLPBFCT-ND@ NEW! 513 343 274 30 | 0.0095} 56 220 | 50 | IRFR3707ZPBFCT-ND@ 169 106 79 
60 | 0.0042) 120 | 620 | 230 IRFS3306TRLPBFTR-ND® NEW! 1916.32/800 30 | 0.0095 | 56 220 | 50 | IRFR3707ZPBFTR-ND® 1064,00/2,000 
60 | 0.0158 | 43 170 | 71 | IRFS3806TRLPBFCT-ND® NEW! 132.8362 30 | 0.0065 | 86 340 | 79 | IRFR3709ZPBFCT-ND@ 210 1.35 1.05 
60 | 0.0158] 43 170 | 71 | IRFS3806TRLPBFTR-ND® NEW! 396.00/800 30 | 0.0065 | 86 340 | 79 | IRFR3709ZPBFTR-ND® 1624,00/2,000 
60 | 0.028 | 30 120 | 70 | IRFZ34VSPBF-ND® 183° 1.15 85 30 | 0013 | Gt 244 | 87 | IRFR3707PBFCT-ND@ 190 119 88 
60 | 0.06 17 68 | 44 | IRFZ24VSPBF-ND@ 164 1.03 76 30 | 0.031 33 120 | 57 | IRFR3303PBFCT-ND@ 188 «4118 88 
75 | 0.013 | 82 280 | 230 | IRF2807STRLPBFCT-ND@ 3.00 200 1.60 30 | 0.031 33 120 | 57 | IRFR3303PBFTR-ND® 1342.00/2,000 
75 | 0.013 | 82 280 | 230 | IRF2807STRLPBFTR-ND@ 1160.00/800 40 | 0.0055 | 42 430 | 140 | IRFR4104PBFCT-ND@ 268 1.73 1.34 
75 | 0.0041] 170 | 670 | 300 | IRFS3207ZPBF-ND@ 444 296 237 40 | 0.0055; 42 480 | 140 | IRFR4104PBFTR-ND® 2142.00/2,000 
75 | 0.0045) 180 | 720 | 330) IRFS3207-ND 665 492 3.99 40 | 0.009 | 42 310 | 90 | IRFR3504Z-ND 268 173 1.35 
75 | 0.0045) 170 | 720 | 300 | IRFS3207TRLPBFCT-ND@ NEW! 476 317 254 40 | 0.009 | 42 310 | 90 | IRFR3504ZPBFCT-ND@ 1.94 1.22 90 
75 | 0.0045) 170 | 720 | 300) IRFS3207TRLPBFTR-ND® NEW! .1775.20/800 40 | 0.009 | 42 310 | 90 | IRFR3504ZPBFTR-ND® 1406.00/2,000 
75 | 0.0058 | 120 | 480 | 230 | IRFS3307ZPBF-ND@ 3.09 2.06 1.65 55 | 0.0135 | 42 240 | 110 | IRLR2905ZPBF-ND® 2.05 1.32 1.03 
75 | 0.0078] 100 | 520 | 38 | IRFI407SPBF-ND® 343 2.29 1.83 55 | 0.0145; 42 240 | 110 | IRFR2905Z-ND 276 1.83 1.39 
75 | 0.0090) 80 310 | 140 | IRFS3607TRLPBFCT-ND@ NEW! 190 119 88 55 | 0.0145) 42 240 | 110 | IRFR2905ZPBFCT-ND@ 228 147 1414 
75 | 0.0090) 80 310 | 140 | IRFS3607TRLPBFTR-ND® NEW! -570.00/800 55 | 0.0145; 42 240 | 110 | IRFR2905ZPBFTR-ND® 1818.00/2,000 
75 | 0.0126) 62 320 | 120 | IRF3007SPBF-ND@ 267 1.72 1.34 55 | 0.016 | 56 220 | 110 | IRFR2405-ND 298 1.92 1.50 
100 | 0.0060} 120 | 560 | 250 | IRFS4310ZTRLPBFCT-ND@ NEW! = 7.07 5.24 4.25 55 | 0.016 | 56 220 | 110 | IRFR2405PBFCT-ND@ 1.90 1.22 95 
100 | 0.0060] 120 | 560 | 250 | IRFS4310ZTRLPBFTR-ND@ NEW! -3167.36/800 55 | 0.016 | 56 220 | 110 | IRFR2405PBFTR-ND® 1366.00/2,000 
100 | 0072 | 97 390 | 230 | IRFS4410ZPBF-ND® NEW! 3.70 247 1.98 55 | 0.025 | 30 120 | 48 | IRFR4105ZPBFCT-ND@ 1.90 123 96 
100 | 0.015 | 80 320 | 260 | IRF8010SPBF-ND@ 3.07 2.05 1.64 55 | 0.025 | 30 120 | 48 | IRFR4105ZPBFTR-ND® 1484,00/2,000 
100 | 0036 | 42 140 | 3.8 | IRFI310NSTRL-ND 1404.80/800 55 | 0.027] 44 160 | 107 | IRFR1205PBFCT-ND@ 176 «114 =~ 89 
too | 0.036 | 42 140 | 3.8 | IRF1310NSTRLPBFCT-ND@ 295 1.90 1.48 55 | 0.027 | 44 160 | 107 | _IRFR1205PBFTR-ND@ 1270.00/2,000 
too | 0.036 | 42 140 | 3.8 | IRFI310NSTRLPBFTR-ND® 979.20/800 55 | 0.045 | 27 100 | 68 | IRFR4105PBFCT-ND@ 12 96 7 
100 | 0.023 | 57 180 | 200 | IRF3710STRLPBFCT-ND@ 340 219 174 55 | 0.045 | 27 100 | 68 | IRFR4105PBFTR-ND® 960.00/2,000 
1 | 100 | 0.023 | 57 180 | 200 | IRF3710STRLPBFTR-ND® 1127.20/800 2 | 55 | 0075 | 17 68 | 38 | IRFRO24N-ND 172 1.08 80 
100 | 0.044 | 33 110 | 130 | IRF540NSTRL-ND 1091.56/800 55 | 0075 | 17 68 | 38 | IRFRO24NPBFCT-ND@ 122 76 57 
too | 0.044 | 33 110 | 130 | IRF540NSTRLPBFCT-ND® 240 1.55 1.21 55 | 0.075 | 17 68 | 38 | IRFRO24NPBFTR-ND® 766.00/2,000 
too | 0.044 | 33 110 | 130 | IRF540NSTRLPBFTR-ND@ 796.80/800 60 | 0.0084; 56 315 | 110 | IRFR1018ETRPBFCT-ND® NEW! 190 119 88 
100 | 0.044 | 33 110 | 130 | IRF540NSTRR-ND 1091.56/800 60 | 0.0084] 56 315 | 110 | IRFR1018ETRPBFTR-ND® NEW! 1377.50/2,000 
100 | 0.090 | 17 60 | 3.8 | IRF530NSTRL-ND 811.20/800 60 | 00158} 43 170 | 71 | IRFR3806TRPBFCT-ND@ NEW! 152 95 71 
100 | 0.090 | 17 60 | 3.8 | IRFSSONSTRLPBFCT-ND@ 1.96 1.26 98 60 | 0.0158} 43 170 | 71 | IRFR3806TRPBFTR-ND® NEW! 1102.00/2,000 
too | 0090 | 17 60 | 3.8 | IRF53ONSTRLPBFTR-ND® 671.20/800 75 | 0.0090 | 56 310 | 140 | _IRFR3607TRPBFCT-ND@ NEW! 1.90 119 88 
too | 0165 | 96 37 | 44 | IRFS20VSPBF-ND® 160 1.01 75 75 | 0.0090; 56 310 | 140 | IRFR3607TRPBFTR-ND® NEW! 1377.50/2,000 
150 | 0.012 | 83 330 | 330 | IRFS4226PBF-ND@ 472 315 252 75 | 0.022 | 42 180 | 110 | IRFR2607ZPBF-ND® 179 115 © 90 
150 | 0.015 | 83 330 | 330 | IRFS4321PBF-ND@ 473 316 2.53 75 | 0.026 | 42 170 | 110 | IRFR2407-ND 271 1.74 1.36 
150 | 0.015 | 83 330 | 330 | IRFS4321TRLPBFCT-ND@ NEW! 473 3.16 2.53 75 | 0.026 | 42 170 | 110 | IRFR2407PBFCT-ND@ 240 1.55 1.21 
150 | 0.015 | 83 330 | 330 | IRFS4321TRLPBFTR-ND® NEW! 1766.24/800 75 | 0.026 | 42 170 | 110 | _IRFR2407PBFTR-ND@ 1674 60/2,000 
150 | 0.032 | 60 240 | 3.8 | IRFSS2N15DPBF-ND® 5.04 3.36 2.69 too | 0.039 | 31 125 | 110 | IRFR3410TRLPBFCT-ND® NEW! 108 63D 
150 | 0.042 | 43 150 | 3.8 | IRF3415STRLPBFCT-ND@ 352 235 1.88 100 | 0.039 | 31 125 | 110 | IRFR3410TRLPBFTR-ND® NEW! 909.15/3,000 
150 | 0.042 | 43 150 | 3.8 | IRF3415STRLPBFTR-ND® 1360.80/800 100 | 0115 | 16 60 | 79 | IRFR3910-ND 189° 1.22 © 95 
150 | 0.045 | 41 164 | 200 | IRF3515STRLPBFCT-ND@ 3.82 2.55 2.04 too | 0115 | 16 60 | 79 | IRFR3910PBFCT-ND® 180 113 84 
150 | 0.045 | 41 164 | 200 | IRF3515STRLPBFTR-ND@ 1424,80/800 too | 0115 | 16 60 | 79 | IRFR3910PBFTR-ND® 1247.00/2,000 
150 | 0.082 | 21 84 | 3.8 | IRFS315SPBF-ND@ 263 1.69 1.32 too | 0415 | 16 60 | 79 | IRFR3910TRL-ND 2238.60/3,000 
200 | 0.082) 31 124 | 200 | IRFS31N20D-ND 5.25 3.50 2.80 too | 0.21 9.4 38 | 48 | IRFRI20NPBFCT-ND@ 136.85 63 
200 | 0.15 18 72 | 150 | IRF640NSTRLPBFCT-ND@ 275 1.78 1.38 100 | 0.21 94 38 | 48 | IRFRI20NPBFTR-ND® 858.00/2,000 
200 | 0.15 18 72 | 150 | IRF64ONSTRLPBFTR-ND® 912.80/800 150 | 0.18 14 56 | 86 | IRFRI3N15D-ND 257 1.66 1.29 
200 | 0.15 18 72_| 150 | IRF640NSTRR-ND 1390.84/800 200 | 0.235 | 13 52_| 110 | IRFR13N20D-ND 3.15 2.03 1.58 
200 | 0.30 93 37 | 82 | IRF63ONSTRL-ND 998.76/800 200 | 0.235 | 13 52 | 110 | IRFR13N20DPBFCT-ND® 232 149 1.16 
200 | 0.30 93 37 | 82 | IRF6SONSTRLPBFCT-ND@ 2.04 1.32 1.03 200 | 0.235 | 13 52 | 110 | IRFR13N20DPBFTR-ND® 1612.00/2,000 
200 | 0.30 93 37 | 82 | IRF6SONSTRLPBFTR-ND® 700.80/800 200 | 06 5 20 | 43 | IRFR220N-ND 175 113 88 
250 | 0.002 | 27 8 | 36 | IRFG14SPBF-ND® 196 1.26 98 200 | 06 5 20 | 43 | IRFR220NPBFCT-ND@ 144 $167 
600 | 0.75 9.2 37_| 170 | IRFSSN6OA-ND 487 3.25 2.60 200 | 06 5 20 | 43 | IRFR220NPBFTR-ND® 910.00/2,000 
D2Pak-7 DPak Logic Level 
24 | 0.0008) 429 | 1640 | 300 | IRF1324S-7PPBF-ND@ 490 3.27 262 20 | ott 49 200 | 40 ] IRLR3715ZPBFCT-ND® 200 125 93 
24 | 0.001 | 429 | 1640 | 300) IRFI324STRL-7PPCT-ND@ NEW! 516 344 276 20 | 0.011 49 200 | 40 | IRLR3715ZPBFTR-ND@ 1448.00/2,000 
io | 24 | 0.001 | 429 | 1640 | 300 | IRFI324STRL-7PPTR-ND® NEW! 1926.40/800 20 | 0.011 49 200 | 40 | IRLR3715ZCTRLPCT-ND@ NEW! 84 4933 
75 | 0.0038) 160 | 700 | 300) IRF2907ZS-7PPBF-ND® 5.01 3.64 2.92 20 | 0.011 49 200 | 40 | IRLR3715ZCTRLPTR-ND® NEW! 733.50/3,000 
75 | 0.0038) 160 | 700 | 300) IRF2907ZSTRL7PPCT-ND®@ NEW! 690 460 3.68 20 | 0.02 36 31__| 140 | IRLR3714PBFCT-ND@ 156 98 73 
75 0.0038 160 700 | 300 | IRF2907ZSTRL7PPTR-ND® NEW! 2576.00/800 20 0.02 36 31 140 | IRLR3714PBFTR-ND® 41132.00/2,000 
D2Pak Logic Level 25 | 0.0094] 51 200 | 44 | IRLR8715CPBF-ND@ 140 69 51 
mT CET 10 | 35 RGeSoIE Ma DOT 25 | 0.0056 | 84 340 | 68 | IRLR8711CPBF-ND@ 142 89 66 
20 | 0.007 | 110 | 420 | 140) IRL3502STRL-ND 1595,20/800 30) 0! 65, 280) 75 een, ale tg” “1.08 
30 | 0.01 65 260 | 75 | IRLR7821PBFCT-ND@ 1.87 117 87 
30 | 0.009) 140 | 470 | 3.8 | IRL3803STRLPBFCT-ND@ 352 235 1.88 
30 | ooo | 140 | 47a | 3 WMlelecneereiicreratiies 4360:80/800 30 | 0.0031 | 160 | 640 | 135 | IRLR8743TRPBFCT-ND@ NEW! 210 1.35 1.05 
ss | 0105 | 18 72 | 38 | IRLZ24NSTRLPBECT-ND® 183 118 92 30 | 0.0031} 160 | 640 | 135) IRLR8743TRPBFTR-ND® NEW! 1680.00/2,000 
55 | 0.105 | 18 72 | 38 | IRLZ24NSTRLPBFTR-ND® 628 80/800 30 | 0.0033 | 161 | 620 | 140 eae Ghee ers 
30 | 0.0033} 161 | 620 | 140) IRLR7843PBFCT-ND® 3.07 1.98 1.54 
55 | 0035 | 47 | 160 | 38 Rae 1188-60180) 30 | 0.0038; 161 | 620 | 140 | IRLR7843PBETR-ND@ 2134.00/2,000 
55 | 0.035 | 47 160 | 38 | IRLZ44NSTRLPBFCT-ND@ 234 151 147 Z wes 
55 | 0.035 47 160 | 3.8 | IRLZ44NSTRLPBFTR-ND® 774.88/800 30 | 0.0045 | 140) 560 ) 140) IRLR7833-ND 3.78 2.52 2.02 
55 | 0035 | 30 tio | 38 | IRLZ34NSTRL-ND 859 20/800 30 | 0.0045} 140 | 560 | 140) IRLR7833PBFCT-ND® 274 177 «(1.38 
RMT: I 561 25 IRIRGOTAIT IGEN 2 | 30 | 0.0045] 140 | 560 | 140| IRLR7833PBFTR-ND® 1906.00/2,000 
too | 0.040 | 55 | 190 | 3.8 | IRL2910STRLPBFCT-ND® 331 221 177 30) 0.006 | 94] 380 | Oo TE Eee Bencla vy BA0s clan lies 
30 | 0.006 | 94 380 | 89 | IRLR8113PBFTR-ND 1960.00/2,000 
100 | 0.063 | 36 120 | 3.8 | IRLS40NSTRLCT-ND 341 2.28 1.82 A 
too | oes | 36 t20 | 38 | IRLS40NSTALTR-ND 4317 60/200 30 | 0.0084; 65 260 | 65 | IRLR8721TRPBFCT-ND® NEW! 160 1.00 74 
too | occa | 36 t00 | 38 | IRLS40NSTRLPBFCT-NDS 268 169 «(132 30 | 0.0084] 65 260 | 65 | IRLR8721TRPBFTR-ND@ NEW! 1200.00/2,000 
too | 0.063 | 36 | 120 | 38 | IRLS4ONSTRLPBFTR-ND® 870.40/800 30) 0012 | 44 | 196 | 62 Reece S95. 15; = 1.68 
30 | oo12 | 44 196 | 62 | IRLR8503PBFCT-ND@ 263 169 1.32 
RS a 80 | 28 ES ane 28 00/800 30 | 0012 | 44 196 | 62 | IRLR8503PBFTR-ND® 2100.00/2,000 
100 | 0150 | 17 60 | 3.8 | IRLS30NSTRLPBFCT-ND® 200 1.29 1.00 : es 
100 | 0.150 17 60 | 3.8 | IRL530NSTRLPBFTR-ND® 684.00/800 30) 0.0138) 43 170 | 40 ) IRLR78072-ND 1.75 1.13.88 
too | 018 10 35 | 38 | IRLS20NSPBF-NDe 191 120 89 30 | 00138; 43 170 | 40 | IRLR7807ZPBFCT-ND® 168 1.05 78 
30 | 00138; 43 170 | 40 | IRLR7807ZPBFTR-ND@ 1160.00/2,000 
DPak 30 | 0.019 55 220 | 107 | IRLR3103PBFCT-ND® 1.87 1417 87 
20 | 0.0057] 93 370 | 79 | IRFRS711ZCTRPBFCT-ND@ NEW! 151 95 70 30 | oo19 | 55 220 | 107 | _IRLR3103TR-ND 2276.40/2,000 
20 | 0.0057) 93 370 | 79 | IRFR3711ZCTRPBFTR-ND® NEW! 1093.30/2,000 30 | 0019 | 55 220 | 107 | IRLR3103PBFTR-ND® 1178.00/2,000 
20 0.006 100 440 | 2.5 | IRFR3711PBFCT-ND® 1.76 1.14 89 30 0.031 35 140 68 IRLR3303-ND 2.93 1.89 1.47 
2 [20 | 0006 | 93 370 | 79 | IRFR3711ZPBFCT-ND@ 1791.15 90 30 | 0.031 35 140 | 68 | IRLR3303PBFCT-ND@ 235 1.51 118 
20 | 0.006 | 93 370 | 79 | IRFR3711ZPBFTR-ND® 1288.00/2,000 30 | 0.031 35 140 | 68 | IRLR3303PBFTR-ND® 1822.00/2,000 
20 | 0.0084) 60 240 | 48 | IRFR3704ZTR-ND 1920.00/2,000 30 | 0045 | 23 96 | 45 | IRLR2703-ND 176 114 89 
20 | 0.009] 75 300 | 90 | IRFR3704PBFCT-ND@ 1.86 1.20 93] § RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Internationc!_ Nand P Channel Surface Mount HEXFETs (cont, DigiReel 
RDS | ID Cont. PD RDS | 1D Cont. PD 
vDS (on) (A IDM | Max.) Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (v) | (0) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) | (9) 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
30 | 0.045 | 23 96 | 45 | IRLR2703PBFCT-ND@ 123. 77 ~«S7 20 | 0.0134] 10 83 | 2.0 | IRFO9TOPBFTR-ND® 3360.00/4,000 
30 | 0.079 | 91 363 | 115 | IRLR8103V-ND 3.00 194 1.51 30 | 0.0036} 21 170 | 25 | IRF7831-ND 359 240 192 
30 | 0079) 91 363 | 115 | IRLR8103VPBFCT-ND® 196 126 98 30 | 0.0036} 21 170 | 25 | IRF7831PBFCT-ND@ 3.38 2.18 1.69 
40 | 0.0049| 42 500 | 140 | IRLR3114ZTRPBFCT-ND@ NEW! 2.98 192 1.49 30 | 0.0037] 21 170 | 25 | IRF7862TRPBFCT-ND@ NEW! 1.94 122 90 
40 | 0.0049| 42 500 | 140 | IRLR3114ZTRPBFTR-ND@ NEW! 2465.00/2,000 30 | 0.0037] 21 170 | 25 |_IRF7862TRPBFTR-ND® NEW! 2716.00/4,000 
55 | 0.012] 42 360 | 130 | IRLR3705ZPBF-ND® 298 1.92 1.49 30 | 0004 | 20 160 | 2.5 | IRF7832-ND 3.75 250 2.00 
55 | 0027] 42 160 | 110 | IRLR2905PBFCT-ND 228 146 113 30 | 0.004} 20 160 | 2.5 | IRF7832CT-ND 3.75 2.50 2.00 
55 | 0.027 | 42 160 | 110 | IRLR2905PBFTR-ND® 1216.00/2,000 30 | 0.004 | 20 160 | 25 | IRF7832PBFCT-ND@ 262 169 1.32 
55 | 0.04 28 110 | 68 | IRLR2705PBFCT-ND® 148 «9369 30 | 0.004} 20 160 | 2.5 | IRF78327TR-ND 6500.00/4,000 
2 | 55 | 0.04 28 110 | 68 | IRLR2705PBFTR-ND® 930.90/2,000 30 | 0.004 | 20 160 | 2.5 | IRF7832PBFTR-ND@ 3516.00/4,000 
55 | 0.065 | 17 72 | 45 | IRLRO24NPBFCT-ND@ 136858 30 | 0.0045] 19 160 | 25 | IRF7834PBFCT-ND} 1841415 85 
55 | 0.065 | 17 72 | 45 | IRLRO24NPBFTR-ND® 858.00/2,000 30 | 0.0045} 19 150 | 25 | IRF7835PBF-ND® 290 187 1.45 
80 | 0.028) 30 150 | 120 | IRLR2908TRLPBFCT-ND® NEW! 133.8362 30 | 0.0048] 18 144 | 25 | IRF8736TRPBFCT-ND@ NEW! 118 7455 
80 | 0.028} 30 150 | 120 | IRLR2908TRLPBFTR-ND@ NEW! 1444,20/3,000 30 | 0.0048] 18 144 | 2.5 | IRF8736TRPBFTR-ND® NEW! 1652.00/4,000 
too | 0105 | 17 60 | 79 | IRLR3410PBFCT-ND@ 1579978 30 | 0.005 18 150 | 3.1 | _IRF7822-ND 3.40 2.27 1.82 
100 | 0105 | 17 60 | 79 | IRLR3410PBFTR-ND® 992.00/2,000 30 | 0.005 18 150 | 3.1 | IRF7822PBFCT-ND® 273 «176 1.37 
100 | 0185 | 10 35 | 48 | IRLR120NPBFCT-ND@ 136.8563 30 | 0.006} 172 | 133 | 25 | IRF8113PBFCT-ND@ 178 112 83 
100 | 0185 | 10 35 | 48 | IRLR120NPBFTR-ND® 858.00/2,000 30 | 0.0068} 16 120 | 25 | IRF7805ZGTRPBFCT-ND® NEW! 2.01 129 1.01 
too | 0.185 | 11 35_| 48 | IRLR120NTRL-ND 2310.00/3,000 30 | 0.0068} 16 120 | 25 | IRF7805ZGTRPBFTR-ND® NEW! 3208.80/4,000 
Micro-3™ (SOT-23) Logic Level — RoHS Compliant = aH ve MO a a ae = an 
20 | 0.045] 42 33 | 1.25] IRLML2502PBFCT-ND 7 45 ~ 30 ; ; A : ; : 
20 | 0.045 | 42 33 | 1.25] IRLML2502PBFTR-ND 486.00/3,000 30) 0.007 16 120 | 2.5 | IRF7805ZPBFCT-ND® 1971.27 99 
20 0.25 12 7.4 | 540 | IRLML2402PBFCT-ND 52 30 ©.20 30 0.007 16 120 | 2.5 | IRF7805ZPBFTR-ND® 2884.00/4,000 
3 | 20 | 025 12 7.4 | 540) IRLML2402PBFTR-ND 378.00/3,000 : ae 4 ie se ree teraee mire ae be ap 
30 | 0.25 1.2 7.3 | 540 | IRLML2803PBFCT-ND 56 32) ; : 4 f d ; 
30 | 0.25 1.2 7.3 | 540 | IRLML2803PBFTR-ND 378.00/3,000 30 | 0.008 14 110 | 25 | IRF7458PBFTR-ND 3248.00/4,000 
Micro-6™ (TSOP-6) 30 | 0.008 14 110 | 25 | IRF7477PBFCT-ND@ 24 155° 1.21 
7 30 | 0.0085} 14 110 | 25 | IRF8721TRPBFCT-ND@ NEW! 12400 AT 
i] 190 Uf os 1m a see ND recor 15 12 288 30 | 0.0085} 14 110 | 25 | IRF8721TRPBFTR-ND® NEW! 1363.00/4,000 
a a8 aa aan a i a } eae ove 7 a 30 | 0.0087 | 14 110 | 2.5 | _IRF8714TRPBFCT-ND® NEW! 106 62 41 
4 ; ; a / : ‘ 30 | 0.0087} 14 110 | 25 | IRF8714TRPBFTR-ND® NEW! 1189.00/4,000 
20 | 0.03 6.5 20 | 2.0] IRLMS2002PBFCT-ND@ 118 ©6946 30 | 00091! 136 | 100 | 25 WRIRErSOnND PL ae a mer 
20) 003) 85 edie cee) MISHA IE seule 843.00/3,000 30 | 0.0091} 136 | 100 | 25 | IRF7821PBFCT-ND® 201 130 1.01 
20 | O4 3.2 18 | 1.7 | IRLMS1902PBFCT-ND® 94 «5587 ‘ 
41 oo] oot a5 13 | 17 (IRIS onaeHEERENTA 4 Gar 000 30 | 0.0091} 13.6 | 100 | 25 | IRF7821PBFTR-ND@ 3080.00/4,000 
; : uf HK 711.002, 30 | 0.01 13 100 | 2.5 | IRF7413ZPBFCT-ND@ 144.9167 
0) 4 3.2 18 | 1.7 (RIREMSIOSCTND N45 91 88 30 | 0.01 13 | 100 | 25 | IRF7413ZPBFTR-ND® 1760.00/4,000 
30 | 0.1 32 18 | 1.7 | IBEMSTSOSPBECTND © 0 888 30 | 0.011 13 58 | 2.5 | IRF7413Q7TRPBFCT-ND® NEW! 141 8966 
30_| 0.1 32 18_| 17 (MIBEMSIs0s GRINDS, 884.00/3,000 30 | 0.011 13 58 | 25 | IRF7413QTRPBFTR-ND® NEW! 1976.80/4,000 
Micro-8™ Logic Level 30 | 0.011 | 108 | 100 | 25 | IRF7811AV-ND 245 158 1.23 
20 | 0035] 57 30 | 1.8] IRF7601CT-ND 3.15 203 1.58 30 | 0.011 | 10.8 | 100 | 25 | IRF7811AVPBFCT-ND 154 97 72 
20 | 0.035) 57 30 | 1.8 | IRF7601TR-ND 2240.00/4,000 30 | 0011 | 108 | 100 | 25 | IRF7811AVPBFTR-ND® 1864.00/4,000 
5 | 30 | 0.060) 56 30 | 1.8 | IRF7603CT-ND 280 1.80 1.40 30 | 0.011 13 100 | 25 | IRF7805-ND 291 187 146 
30 | 0.060) 56 30 | 1.8 | IRF7603TR-ND 2256.00/4,000 30 | 0.011 13 100 | 25 | IRF7805PBFCT-ND® 2.04 1.32 1.03 
30 | 0.060) 56 30 | 1.8 | IRF7603TRPBFCT-ND® 110.695 30 | 0.011 13 100 | 25 | IRF7805TR-ND 4487.40/4,000 
30 | 0.060 | 56 30 | 1.8 | IRF7603TRPBFTR-ND@ 1280.00/4,000 30 | 0.011 13 100 | 2.5 | _IRF7805PBFTR-ND 2840.00/4,000 
Micro-8™ Dual Logic Level 5 | 30 | oot 13 100 | 25 | IRF7805APBFCT-ND 233° 150 1417 
m | 0135) 24 79 | 1.25] IRF7501CT-ND 276 478138 30 | 0.011 13 100 | 25 | IRF7805APBFTR-ND® 3466.80/4,000 
2 | 0135) 24 19 | 125) IRF7501TR-ND 2084.00/4,000 30 | 0.011 13 100 | 25 | IRF7805QTRPBFCT-ND® NEW! 180 113 84 
20 | 0135) 24 19 | 125) IRF7501TRPBFCT-NDe 127 75 50 30 | 0.011 13 100 | 25 | IRF78050TRPBFTR-ND® NEW! 2514.40/4,000 
o0 | 0135) 24 19 | 125| IRF7501TRPBFTR-ND@ 4248.00/4,000 30 | 00119] 11 88 | 2.5 | IRF8707TRPBFCT-ND® NEW! 81 48 32 
5 20 0.045 5.4 40 13 IRF7530TRPBFCT-ND@ 1.53 96 Wal 30 0.0119 an 88 2.5 IRF8707TRPBFTR-ND® NEW! 910.60/4,000 
20 | 0045) 54 | 40 | 13 | IRF7530TRPBFTR-ND@ 1860.00/4,000 30) 0014 | 1 88 2.5 (MBRACOZEE LOT Ne, 197 27 
30 | 0222) 24 14 | 1.25) IRF7503CT-ND 253163 1.27 30 | 0.014 11 88 | 2.5 | IRF7807ZPBFTR-ND® 2760.00/4,000 
30 | 0.222) 24 14 | 1.25] IRF7503TRPBFCT-ND® 1147258 30 | 0.0145 | 76) Tt Or eNOS, 233° 1.60 117 
30 | 0222 | 24 14 | 1.25 | _IRF7503TRPBFTR-ND® 1596.00/4,000 30_| 0.017 | 83 66_| 2.5 | IRF7807V-ND 2.06 1.33 1.03 
sores 30 | oor | 83. | 66 | 25 | IRFTBONVPBFTRANDS 996 0014,000"- 
55 | 0.16 19 15 | 21 | IRFLO14N-ND 136.85 63 : : : sew, ap 
30 | 00171} 94 76 | 2.0 | IRF7907PBF-ND@ 228 147 144 
55 | 0.16 1.9 15 | 21 | IRFLO14NPBFCT-ND® 122 71 48 
30 | 0.0234] 78 62 | 2.0 | IRF7905PBF-ND@ 196 123 91 
55 | 0.16 1.9 15 | 21 | IRFLO14NPBFTR-ND® 742.50/2,500 ysl iaineadl ¢ aed a1 | 14 Rennes ies Hoa oo 
55 | 0.045) 37 30 | 21 | IRFL4105TRPBFCT-ND® 133.8362 : : : 4 2 : 
11 | 55 | 0.04 | 37 | 30 | 21 | IRFL4105TRPBFTR-ND@ 1047.50/2,500 . Nae es re se tesa aoe ae ioe rs 
100 | 0.20 16 13 | 1.0 | IRFL4310CT-ND 263 169 1.32 ; ‘ : Z ees 
30 | 0.029} 65 30 | 2.0 | IRF7313QTRPBFCT-ND® NEW! 140 88 65 
100 | 0.20 1.6 13 | 1.0 | IRFL43107TR-ND 1498.00/2,500 
30 | 0.029} 65 30 | 2.0 | IRF7313QTRPBFTR-ND® NEW! 1965.60/4,000 
100 | 0.20 1.6 13 | 1.0 | IRFL4310TRPBFCT-ND@ 126.7959 
100 | 0.20 1.6 13 | 1.0 | IRFL4310TRPBFTR-ND@ 990.00/2,500 30_| 0.08 f 37_| 2.5 TMIRSaIDREECIENDS: Hes 18" 158 
: - SOT 223 Lacie Level — 30 | 0.03 7 37 | 2.5 | IRFO410PBFTR-ND® 1736.00/4,000 
= ogte ~eve’ 30 | 0.050 | 53 20 | 2.0 | IRF7303QTRPBFCT-ND@ NEW! 149 93 69 
30) 0.031) 46 37 | 1.0 | IRLL3303PBFCT-ND@ 140.8865 30 | 0.050 | 53 20 | 2.0 | IRF7303QTRPBFTR-ND® NEW! 2083.20/4,000 
30 | 0.031) 46 37 | 1.0 | IRLL3303PBFTR-ND@ 1270.00/2,500 40 | 0.005 18 40 | 25 | IRF7842PBFCT-ND® 266 171 1.33 
55 |] 0.04 3.8 30 | 2.1) IRLL2705-ND 1.99 1.25 92 40 | 0.005 18 140 | 2.5 | _IRF7842PBFTR-ND® 3944.00/4,000 
= [ot | | 2 | 3 ieee "8 dae | | [woe] eo | & [ze] mean am 1s 
5 : ! re, 40 | 0.013 10 83 | 2.5 | IRF7471PBFCT-ND@ 207 1.33 1.04 
11f 65 | 0065 | 34 12 | 21 | IRLLO24N-ND 160. 1.20 74 40 | 0013 10 35 | 16 | IRF7470-ND 290 187 145 
55 | 0.065 ) 3.1 ye et Rene, 1.05 66 AS 40 | 0.013 | 10 85 | 1.6 | IRF7470PBFCT-ND@ 179 1.15 90 
Be. || 202085; | 18s Sea coe, eLru AK 830.00/2,500 4o_| 0.013 | 10 85_| 1.6 |_IRF7470PBFTR-ND® 2488.00/4,000 
98 |) One . 16 | ot One ee per 40 | 0.017} 9.0 | 73 | 25 | IRF7469PBFCT-ND t7 141~—~82 
55 | 0.14 2 16 | 21 | IRLLOI4NPBFCT-ND 119.7047 
40 | 0017} 90 73 | 2.5 | IRF7469PBFTR-ND® 2152.00/4,000 
55 | 0.14 2 16 | 21 | IRLLOI4NPBFTR-ND® 732.50/2,500 Boh 043 a 25 | 24 (MREHOTeaD 4b Bar 6d 
$0-8 50 | 0.13 3.0 25 | 2.4 | IRF7103Q7TRPBFCT-ND® NEW! 1.28 ©8060 
20 | 0.0134 10 82 2.0 | IRF8910-ND 248 1.60 1.25 50 0.13 3.0 25 2.4 | _IRF7103QTRPBFTR-ND® NEW! 1792.00/4,000 
20 | 0.0134] 10 82 | 2.0 | IRF8910PBFCT-ND@ 280 1.80 1.40 60 | 0.026 | 7.0 56 | 25 | IRF7478-ND 263 169 1.32 
20 | 0.0134] 10 82 | 2.0 | IRF8910PBFTR-ND® 3760.00/4,000 60 | 0.026} 70 56 | 2.5 | IRF7478PBFCT-ND@ 154 96 72 
20 | 00183) 89 71 | 2.0 | IRF8915PBFCT-ND@ 130 82 61 60 | 0.026} 70 56 | 2.5 | IRF7478PBFTR-ND® 1872.00/4,000 
20 | 0.0183] 89 71 | 2.0 | _IRF8915PBFTR-ND® 1820.00/4,000 60 | 0.026} 70 56 | 2.5 | IRF7478QTRPBFCT-ND® NEW! 137.8664 
20 0.03 70 28 2.0 | IRF7331PBFCT-ND@ 1.50 94 70 60 0.026 7.0 56 2.5 | _IRF7478QTRPBFTR-ND® NEW! 1920.80/4,000 
5 | 20 | 0.03 7.0 28 | 2.0 | IRF7331PBFTR-ND® 2100.00/4,000 80 | 0015 | 93 74 | 25 | IRF7493-ND 3.01 201 161 
20 | 0.035) 68 54 | 2.5 | IRF7402-ND 1.99 125 92 80 | 0.015} 93 74 | 25 | IRF7493PBFCT-ND@ 215 139 1.08 
20 | 0.035) 68 54 | 2.5 | IRF7402PBFCT-ND@ 142.8966 80 | 0073] 36 29 | 2.0 | IRF7380QTRPBFCT-ND® NEW! 156 98 73 
20 | 0035 | 68 54 | 2.5 | _IRF7402PBFTR-ND® 1988.00/4,000 80 | 0.073 | 36 29 | 2.0 | IRF73800TRPBFTR-ND® NEW! 2184.00/4,000 
20 0044 20 160 | 2.5 | IRF3717-ND 643 3.31 212 100 | 0.022 7.3 58 2.5 | IRF7495-ND 3.21214 1.72 
20 | .0044 | 20 160 | 25 | IRF3717PBFCT-ND@ 257 1.66 1.29 100 ] 0.022 | 73 58 | 25 | IRF7495PBF-ND® 231 149 1.16 
20 | .0044 | 20 160 | 25 | IRF3717PBFTR-ND 3968.00/4,000 100 | 0.022 | 73 58 | 2.5 | IRF7495PBFCT-ND@ 231 149 116 
20 | 0.0134] 10 83 | 2.0 | IRF991OPBFCT-ND 2.10 1.35 1.05]  § RoHS Compliant (Contiined) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1235 


Internationcl Nf and P Channel Surface Mount HEXFETS (cont, Diol heel 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 

Fig. | (V) | (9) 25°C =| (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) | (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
100 | 0.022 | 7.3 58 | 2.5 | IRF7495PBFTR-ND® 3220.00/4,000 30 | 0.035 | 58 33 | 2.5 | IRF7421D1PBFTR-ND® 1316.00/4,000 
100 | 0.026 | 69 55 | 2.5 | IRF7473-ND 338 218 1.70 30 | 0.029} 65 52 | 2.0 | IRF7353D1PBFCT-ND@ 125 73 49 
100 | 0.026 | 69 55 | 2.5 | IRF7473PBFCT-ND® 238 153 119 6 | 30 | 0.029) 65 52 | 2.0 | IRF7353D1PBFTR-ND® 1408.00/4,000 
100 | 0.026 | 69 55 | 2.5 | IRF7473PBFTR-ND® 3308.00/4,000 30 | 0.029 | 65 52 | 2.0 | IRF7353D2PBFCT-ND@ 1145 725d 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452PBFCT-ND@ 210 1.35 1.05 30 | 0.029 | 65 52_| 2.0 | IRF7353D2PBFTR-ND® 1608.00/4,000 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452PBFTR-ND® 2884.00/4,000 NEW! TSSOP-8 Dual — RoHS Compliant NEW! 

100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452Q7TRPBFCT-ND@ NEW! 193 124 97 3 1 0030) 46 37 | 1.0 | IREV7S2GTRPBFCT-ND 1g. 95 74 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452QTRPBFTR-ND® NEW! 3080.00/4,000 7 || cane llhgiqage |! cake a7 | 10 PIReePereeRC ran aidaon/aa00 
150 | 0.044 | 52 42 | 3.0 | IRF7494TRCT-ND 356 238 1.91 : : : : ae 

150 | 0.044 | 5.2 42_| 3.0 | IRF7494TRTR-ND 6416.00/4,000 NEW! 8-PQFN — RoHS Compliant NEW! 

5 | 150 | 0.09 3.6 29 | 25 | IRF7451PBFCT-NDe 210 135 1.05 30 | 0.0033] 24 192 | 3.1 | IRFH7932TRPBFCT-ND 136 86 064 
150 | 0.09 3.6 29 | 25 | IRF7451PBFTR-ND 3360.00/4,000 g | 30 | 0.0033) 24 192 | 3.1 | IRFH7932TRPBFTR-ND 4909.60/4,000 
150 | 0.28 1.9 15 | 2.5 | IRF7465-ND 1.97 1.23 92 30 | 0.0087} 15 120 | 3.1 | IRFH7923TRPBFCT-ND 102 60 40 
150 | 0.28 1.9 15 | 2.5 | IRF7465PBFCT-ND® 1.78 115 89 30 | 0.0087 | 15 120 | 3.1 | IRFH7923TRPBFTR-ND 1154.20/4,000 
150 | 0.28 1.9 15 | 2.5 | IRF7465PBFTR-ND® 2676.00/4,000 ; 

b DirectFET™ 
200 | 0.079 | 37 30 | 25 | IRF7492-ND 396 265 212 
20 | 00018]; 32 260 | 2.8 | IRF6691TR1PBFCT-ND@ 466 311 2.49 
200 | 0.17 25 20 | 2.5 | IRF7450PBFCT-ND@ 228 147 1.15 
200 | 017 | 25 20 | 25 | IRF7450PBFTR-ND® 3520.00/4,000 a4 ee > an ae fied Ur P Pacer 
200 | 0.73 1.2 10 | 25 | IRF7464-ND 3.00 200 1.60 : ; ‘ : ‘ 
200 | 0.73 12 10 | 25 | IRF7464PBFCT-ND® 1.93 1.24 97 a ne in ae Bs tke canes ry a a 
200 | 0.73 1.2 10 | 25 | IRF7464PBFTR-ND® 2684.00/4,000 - - a 
an | oz | a2 | a7 | 25 | mera age ta) | | 2 [al = | 20 | 2s aes aoa 
250 | 0.23 22 17 | 25 | IRF7453PBFCT-ND® 1.78 115 90 50. (cones |. a0 Sage ae eeeiotpeeenee sig Puta es 
S0-8 Logic Level 20 | 0.0025] 32 260 | 2.8 | IRF6691CT-ND 447 2.98 2.39 
20 | 0.4 35 14 | 2.0 | IRF7101PBFCT-ND® 1.06 67 50 20 | 0.0025 | 32 260 | 2.8 | _IRF6691TR-ND 9297.60/4,800 
20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 | IRF7301PBFCT-ND@ 137 8664 20 | 0.0026 31 250 | 1.8 | IRF6609TRIPBFCT-ND® 3.93 2.62 2.10 
20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 | IRF7301PBFTR-ND® 1848.00/4,000 20 | 0.0026 31 250 | 1.8 | IRF6609TRIPBFTR-ND® 1834.00/1,000 
20 | 0.029 66 26 | 2.0 | IRF7311-ND 251 1.62 1.26 20 | 0.0026] 31 250 | 1.8 | IRF6609TRPBFCT-ND® 375 250 2.00 
20_| 0.029 6.6 26 | 2.0 | IRF7311PBFCT-ND@ 176 110 82 20 | 0.0026] 31 250 | 1.8 | IRF6609TRPBFTR-ND® 7800.00/4,800 
20 | 0029 | 66 26 | 2.0 | IRF7311PBFTR-ND® 2140.00/4,000 20 | 0.003 30 240 | 2.8 | _IRF6619CT-ND 345 210 1.68 
20 | 0.022 87 35 | 2.5 | IRF7401-ND 241 1.36 1.06 20 | 0.003 30 240 | 2.8 | IRF6619TR-ND 6552.00/4,800 
20 0.022 87 35 25 IRF7401PBFCT-ND® 1.49 94 70 20 0.0027 27 220 28 IRF6620CT-ND 3.43 291 1.72 
20 | 0.022] 87 35 | 2.5 | IRF7401PBFTR-ND® 1796.00/4,000 20 | 0.0027! 27 200 | 28 | IRF6620TR-ND 6350.40/4,800 
20 | 0.0065 | 16 130_| 2.5 | IRF7456-ND 2.93 189 1.47 20 | 0.0036} 27 220 | 2.8 | IRF6620TR1PBFCT-ND® 3.09 206 1.65 
a une ie “ - Peo ee ene aa 20 | 0.0036 | 27 220 | 2.8 | _IRF6620TR1PBFTR-ND® 1441.00/1,000 
0065 5 5 ENDS 00/4, 20 | 0.0036; 27 220 | 2.8 | IRF6620TRPBFCT-ND® 343° 221 1.72 
20 | 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457PBFCT-ND@ 193 1.24 97 2 | 00046) 18 140 | — | IRF6636TRICT-ND 322 207 161 
20 | 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457PBFTR-ND@ 2676.00/4,000 2 | 00046) 18 140 | — | IRF6636TRITR-ND 1079.00/1,000 
2 aa u ” ae See aie 28 an oe 20 | 0.0046) 18 140 | 22 | IRF6636TRIPBFCT-ND® 3.22 207 1.61 
; . : : : : 20 | 0.0046 | 18 140 | 2.2 | IRF6636TR1PBFTR-ND@ 1334.00/1,000 
ata vreetaea coco aay ean 20 | 0.0046] 18 | 140 | 22 | IRFG36TRPBFCT-ND® 308 198 1.54 
28 | 0.012 | 11.4 | 100 | 2.5 | IRF7811APBFCT-ND@ 2.01 1.30 1.01 an Sone ic on a Tera Snes mere ‘ao 
28 | 0.012 | 11.4 | 100 | 25 [BIBI ATESND) 5410.80/4,000 20 | 0.0082) 15 | 120 | 22 | IRFes10TRPBFCT-ND® 245 1.58 1.23 
30 | 0.03 73 58 | 2.5 | IRF7201PBFCT-ND® 103 65. 20 | 0.0057! 16 420 | 24 | IRFe623CT-ND 273.176 «(137 
ayn Mrre co Pree 20 | 0.0057; 16 | 120 | 21 | IRF6623TR-ND 4224,00/4,600 
ay foe os 90 | 20 MBERISEEe NDS mp Yam 20 | 0.0064]; 18 140 | 2.2 | IRF6636CT-ND 3.08 198 1.54 
art ao 49 20 | 20 WIRE GceroT RTS 1704. 00/4000 20 | 0.0064]; 18 140 | 2.2 | IRF6636TR-ND 4814.40/4,800 
- - : a 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TR1PBFCT-ND® 3.01 1.94 1.51 
30 | 0.029] 65 30 | 25 | IRF7313-ND 239° 154 1.20 
20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TR1PBFTR-ND@ 1247.00/1,000 
_ es sy ce Hees eee Ta tee 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TRPBFCT-ND® 287 185 1.44 

6 | 39 | goa | 6s 30 | 25 Reever amine ppedo0/4 000 20 | 0.007 16 132 | 2.3 | IRF6633TRPBFTR-ND® 5313.60/4,800 
30 | 0022 | a5 34 | 25 | IRF7403-ND 205 «133 1.03 20 | 0.0097} 16 120 | 1.4 | IRF6623TR1PBFCT-ND® 287 185 1.44 
RARITIES at 25 IRSAOROECOTENE so ee 20 | 0.0097} 16 120 | 1.4 | IRF6623TR1PBFTR-ND® 1188.00/1,000 
Sar lanes: ll ssae a los iceeamecuceaaing FN ODA OOH 124 | 20 | 0.0097| 16 120 | 1.4 | IRF6623TRPBFCT-ND® 273 1.76 1.37 
30 | oot 13 58 | 25 | IRF7413PBFCT-NDe 181 144.8 20 | 0.0097; 16 120 | 1.4 | IRF6623TRPBFTR-ND® 5054.40/4,800 
30 | O01 13 58 | 25 | IRF7413PBFTR-NDS *” 9208.00/4,000 25 | 0.0025]; 27 220 | 2.8 | IRF6628TR1PBFCT-ND@ 310 200 1.56 
30 | 00075 | 45 420 | 2'5 | 1RF7455-ND 328 212 165 25 | 0.0025]; 27 220 | 2.8 | IRF6628TRPBFCT-ND® 310 200 1.56 
30 | 0.0075; 15 | 120 | 25 | IRF7455PBFCT-ND® 207 1.34 1.04 Pao eee, eee eT Be ea ee 
30 | 0.0075] 15 120 | 2.5 | IRF7455PBFTR-ND® 2884.00/4,000 : : : : : 
30 | 0.008 14 410 | 25 | IRF7463PBFCT-ND® 263 169 1.32 25 | 0.0021 29 230 | 2.8 | IRF6629TRPBFCT-ND® 331 214 1.66 
30 | 0.008 14 410 | 25 | IRF7463PBFTR-NDe 3801.60/4,000 30 | 0.0018} 32 250 | 2.8 | IRF6635TR1PBFCT-ND@ 426 284 2.28 
30 | 0.0125 | 11 90 | 2.5 | IRF7466PBFCT-ND® 1.86 1.20.94 Fiore oS oa o Hie eet ea , Pet carat 
30 | 0.0125] 11 90 | 2.5 | IRF7466PBFTR-ND 2979.20/4,000 : : i ; : : 
30 | 0.009 14 joo | 31 | IRF7814W-ND 255 164 128 30 | 0.0018 | 32 250 | 2.8 |_IRF6635TRPBFTR-ND® 8424.00/4,800 
30 0.009 14 109 | 3.4 IRF7811WPBFCT-ND@ 197 1.24 92 30 | 0.0017 32 250 | 2.8 | IRF6726MTRIPBFCT-ND@NEW! 3.21 214 1.72 
30 01 35 16 2.0 | IRF9956PBFCT-ND® 1.32 83 61 30 | 0.0017 32 250 | 2.8 | IRF6726MTR1IPBFTR-ND@NEW! 1498.00/1,000 
30 | 0.0135 | 10 50 | 2.5 | SI4410DYPBFCT-ND@ 191 1.20 89 0 ee 10 al . IBEGS SCT ND ae an : rau 

r 5 : - 9. 
30 | 0.009 | +125 | +50 | 25 | Sl4420DYPBFCT-ND® 233° 1.50 147 , 
30 | 0009 | #125 | «50 | 25 | Si4420DYPBFTR-ND® 3244.00/4,000 30 | 0.0023 | 30 240 | 2.8 | _IRF6678TR1PBFCT-ND@ 3.93 262 2.40 
30 0.0135 10 50 95 | SI4410DYPBFTR-ND@ 2328.00/4,000 30 0.0023 30 240 | 2.8 | IRF6678TRPBFCT-ND® 3.75 2.50 2.00 
40 | 0.015 | 94 75 | 25 | IRF7468PBFCT-ND® 172 1.08 80 30 | 0.0024]; 32 250 | 2.8 | IRF6635TRICT-ND 426 284 2.28 
40 | 0.015 | 94 75 | 2.5 | IRF7468PBFTR-ND® 2096.00/4,000 30 | 0.0024]; 32 250 | 2.8 | IRF6635TR1TR-ND 1988.00/1,000 
50 | 0.43 3.0 to | 20 | IRF7103-ND 786 41417 87 30 | 0.003 30 240 | 2.8 | IRF6678CT-ND 375 250 2.00 
50 | 0.13 3.0 10 | 2.0 | IRF7103PBFCT-ND@ 1.20 75 56 30__| 0.003 30 240 | 28 | IRF6678TR-ND 7800.00/4,800 
50 | 0.13 3.0 10 | 2.0 | IRF7103PBFTR-ND® 1444,00/4,000 30 | 0.0033] 24 190 | 2.8 | IRF6612CT-ND 3.09 206 1.65 
50 | 0.13 3.0 25 | 2.4 | IRF71030PBF-ND@ NEW! 1.28 ©8060 30 | 0.0034} 24 190 | 2.8 | IRF6612TR1PBFCT-ND® 324 216 1.73 
55 | 0.05 47 38 | 2.0 | IRF7341PBFCT-ND® 157-99 78 30 | 0.0034} 24 190 | 2.8 | IRF6612TRPBFCT-ND® 3.09 2.06 1.65 
55 0.05 47 38 | 2.0 | IRF7341PBFTR-ND® 1932.00/4,000 30__| 0.0033 27 220 | 3.6 | IRF6607CT-ND 3.66 2.44 1.96 
55 | 0.05 54 42 | 2.4 | IRF7341Q7TRPBFCT-ND@ NEW! 142 89 66 30 | 0.0033; 27 220 | 3.6 | IRF6607TR-ND 7612.80/4,800 
55 | 0.05 54 42 | 2.4 | IRF73410TRPBFTR-ND® NEW! 1982.40/4,000 30 | 0.0034]; 32 220 | 2.8 | IRF6611CT-ND 327 218 1.75 
$0.8 “Fetky” Mosfet and Schottky Diode 30 | 0.0034] 32 220 | 2.8 | IRF6611TR-ND 6801.60/4,800 

30 | 0.0026]; 32 220 | 3.9 | IRF6611TR1PBFCT-ND@ 342 2.28 1.83 
30 | 0017] 83 66 | 2.5 | IRF7807VD1PBFCT-ND® 1120 712 i 

30 | 0.0026 | 32 220 | 3.9 |_IRF6611TRPBFCT-ND® 327 218 1.75 
30 | 0017 | 83 66 | 2.5 | IRF7807VD1PBFTR-ND® 1572.00/4,000 
30 | oo17 | a3 66 | 25 | IRF7B07VD9PRECT.ND® 191. 123 96 30 | 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TR1PBFCT-ND@ 316 204 1.59 
30 | 0.017 | 83 | 66 | 25 | IRF7807VD2PBFTR-ND® ~3056.00/4,000 30] 0.003 | 25 | 200 | 2.8 (abs SIRENS, oO > 3208 ce 
30 | 002 | a3 66 | 25 | IRF7807D1PBFCT-NDe 198874 30 | 0.0034] 30 240 | 2.8 | IRF6618TR1PBFCT-ND@ 4.05 270 216 

6 130710095 183 6612.5 1 IRF7807D1PBETR-ND@ Tos2.00/4,000 30 | 0.0034 | 30 240 | 2.8 |_IRF6618TRIPBFTR-ND® 1890.00/1,000 
30 0.025 8.3 66 25 IRF7807D2PBFCT-ND@ 1.58 99 74 30 0.0034 30 240 | 28 IRF6618TRPBFCT-ND® 3.87 2.58 2.07 
30 0.025 8.3 66 25 IRF7807D2PBFTR-ND@ 2212.00/4,000 30 0.0034 30 240 | 28 IRF6618TRPBFTR-ND® 8049.60/4,800 
30 0.028 62 48 20 IRF7901D1-ND 1.78 11 83 30 0.0039 28 200 | 3.6 | IRF6603CT-ND 3.45 230 1.84 
30 | 0.028 6.2 48 | 2.0 | IRF7901D1PBFCT-ND@ 3.13 2.02 1.57 30 | 0.0039 28 200 | 3.6 | IRF6603TR-ND 7176.00/4,800 
30 | 0.035 | 58 33 | 2.5 | IRF7421D1PBFCT-ND® 11769 48} § RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


een N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) Digi Reel 
RDS | 1D Cont. PD RDS | 1D Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max.) Digi-Key Price Each 
Fig. | (v) | (0) 25°C =| (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (v) | (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
30 | 0.0052] 16 130 | 2.2 | IRF6626TRICT-ND 3.00 2.00 1.60 30 | 0.0077] 13 110 | 23 | IRF6722MTRIPBFTR-ND® NEW! 899.00/1,000 
30 0.0052 16 130 | 2.2 | IRF6626TR1ITR-ND 1082.00/1,000 30 0.0082 14 110 — IRF6637TR1CT-ND 3.36 216 1.68 
30 | 0.0052 | 16 130 | 2.2 | IRF6626TRIPBFCT-ND@ 3.00 2.00 1.60 30 | 0.0082] 14 110 | 2.3 | IRF6637TR1PBFCT-ND@ 3.36 2.16 1.68 
30 | 0.0052] 16 130 | 2.2 | IRF6626TR1PBFTR-ND® 4400.00/1,000 30 | ooog2 | 14 tio | 23 | IRF6637TRPBFCT-ND 319 205 160 
x ame |_ie_{ on | 22 | pzomercrne _ase—a_isr) || [fons|t2_| | 23 | era aar_iat_18 
40° | G.0062;| 44 joo | ot (aneeiG 305 196 153| | 128) 30 | 00115] 12 92 | 2.3] IRF6604TR-ND 5313.60/4,800 
30 | ooo | 14 400 | 21 | IRF6617TR-ND 4334.40/4,800 30 | 0.0022} 28 220 | 2.8 | IRF6725MTR1PBFCT-ND® NEW! 3.01 194 1.51 
30 | 00071! 16 430 | 22 | IRFe626CT-ND 333. 214 1.67 30 | 0.0022} 28 220 | 2.8 | IRF6725MTR1PBFTR-ND@ NEW! 4247.00/1,000 
30 | 0.0071 16 130 | 2.2 | IRF6626TR-ND 4819.20/4,800 30 | 0.0025 27 212 | 2.8 | IRF6724MTR1IPBFCT-ND® NEW! 3.27. 218 1.75 
30 | 0.00731. 13 410 | 22 | IRF6722STRIPBECT-ND@ NEW! 200. 129 41.00 30 | 0.0025 | 27 212 | 2.8 | _IRF6724MTR1PBFTR-ND@ NEW! 1526.00/1,000 
30 | 0.0073] 13 110 | 2.2 | IRF6722STRIPBFTR-NO® NEW! 826.50/1,000 40 | 0.0046] 19 150 | — | IRF6616TRICT-ND 315 2.03 1.58 
30 | 0.0083] 13 100 | 2.2 | IRF6631TR1PBFCT-ND@ 187 1.21 94 40 | 0.0046] 19 150 | — | IRF6616TR1TR-ND 1305.00/1,000 
30 | 0.0083] 13 100 | 2.2 | IRF6631TR1PBFTR-ND® 776.00/1,000 0 | 0.00461 15 100 | — | IRFe610TRICT-ND 257 166 1.29 
30 | 0.0083 | 13 100 | 2.2 | IRF6631TRPBFCT-ND@ 187 1.21 94 ons (ciooaee| 4 ae oo | — [Reeaais 795.00/1,000 
30 | 0.0083} 18] 00 | oe OT eS Rea LDS, 3466.80/4,800 25 | 0.0016; 34 | 270 | 28] IRFG7ISMTRIPBFCT-ND® NEW! 2.98 1.92 1.49 
30 | 0.009 55 100 | 2.1 | IRF6608CT-ND 287 185 1.44 ‘ i 
Ba | “0008 ee 400 | 21 (Mlpeeeoaeetn 5313.60/4,800 25 | 0.0016} 34 270 | 2.8 | IRF6715MTR1PBFTR-ND® NEW! 4232.50/1,000 
40° .|’o.009.| 42 os | 22 (MIRCCCORIBEEO enn pa a0 Ado 25 | 0.0049| 17 130 | 2.2 | IRF6712STR1PBFCT-ND@ NEW! 1.64 1.03.76 
30 0.0093 12 96 9.2 | IRF6621TR1PBFTIR-ND® 1160.00/1,000 25 0.0049 7 130 | 2.2 | IRF6712STRIPBFTR-ND® NEW! 615.00/1,000 
30 | 0.0093 12 96 2.2 | IRF6621TRPBFCT-ND® 266 1.71 1.33 y2c | 25 | 0.0089 15 120 | 2.2 | IRF6622TRIPBFCT-ND@ 1.86 120 93 
30 | 0.0103) 14 120 | 21 | IRF6617TR1PBFCT-ND@ 3.20 2.06 1.60 25 | 0.0089] 15 120 | 2.2 | IRF6622TRIPBFTR-ND® 769.00/1,000 
30 | 0.0103] 14 120 | 2.1 | IRF6617TR1PBFTR-ND® 1325.00/1,000 25 | 0.0089} 15 120 | 2.2 | IRF6622TRPBFCT-ND® 186 1.20 93 
30 | 0.0103} 14 120 | 2.1 | IRF6617TRPBFCT-ND® 3.05 196 1.53 25 | 0.0089| 15 120 | 2.2 | IRF6622TRPBFTR-ND® 3436.80/4,800 
40_| 0.0041 | 150__| 180 | 89 | IRF6613TRICT-ND 3.90__2.60_ 2.08 30 | 0.0073] 14 110 | 22 | IRF6721STRIPBFCT-ND@ NEW! 193 124 97 
40 | 0.0041 | 150 180 | 89 | IRF6613TRITR-ND 1820.00/1,000 30 | 0.0073} 14 110 | 2.2 | IRF6721STR1PBFTR-ND@ NEW! 797.50/1,000 
@ ame] B | im | ze] geemmemetwye sa oat | || [osm | 2 | se | — | mero 2 
40 | 0.0041} 23 180 | 2.8 | IRF6613TRPBFCT-ND® 372 248 1.99 30_| 0.0088 | _12 86_| — jMlbiseesRMRsND 186.00/1,000 
40 | 0.0041; 23 430 | 28 | IRF6613TRPBFTR-ND® 7737.60/4,800 gop | 2 | o0r9] 12 100 | 1.8 | IRF6710S2TRIPBFCT-ND@ NEW! 231 149 1.16 
401 0.0071} 127 | 102 | 21 | IRF6614TRPBFCT-NDe 249160 1.25 25 | 0.0119]; 12 100 | 1.8 | IRF6710S2TR1PBFTR-ND® NEW! 957.00/1,000 
40 | 0.0071 12.7 102 | 2.1 | IRF6614TRPBFTR-ND@ 4603.20/4,800 150 | 0.056 28 39 89 | IRF6775MTR1IPBFCT-ND® NEW! 3.08 198 1.54 
60 | 0.0055| 86 260 | 89 | IRF6648CT-ND® 3.87 2.58 2.07) | yop | 150 | 0.056 28 39 | 89 | IRF6775MTRIPBFTR-ND@ NEW! 1276.00/1,000 
60 | 0.0055] 86 260 | 89 | IRFG648TR-ND® 1806.00/1,000 200 | 0.100 19 27 | 57 | IRF6785MTRIPBFCT-ND® NEW! 3.08 198 1.54 
12A | 60 | 0.0055 86 260_| 2.8 | IRF6648TRIPBFCT-ND® 3.87 2.58 2.07 200 | 0.100 19 27_| 57 |_IRF6785MTRIPBFTR-ND@ NEW! 1276.00/1,000 
60 | 0.0055] 86 260 | 28 | IRF6648TRIPBFTR-ND® 1806.00/1,000 
a tos) = | on 2 pete mos | aa 
. fl -ND® i ory A 
so | oo11 | 134 | 134 | — | IRF6674TRIPBFCT-ND@ NEW! 298 192° 1.49] erg He a Ay a es money ? toentey a 
60 | 0.011 | 134 | 134 | — | IRF6674TRIPBFTR-ND@ NEW! 1232.50/1,000 i 2 
ao | 00076) 12 | 96 | — | IRFSGA6TRICT-ND 432 2.88 231 
80 | 0.0076} 12 96 | — | IRF6646TRITR-ND 2016.00/1,000 Micro-8™ Logic Level 
80 | 0.0076) 12 96 | 2.8 /RIRSCSsoie HELENS, 432 288. 2.31 30-30 | 0.11/-0.2 | 27-20 | 21/-16 | 1.25 | IRF7509CT-ND 1451 
so | 0.0076] 12 96 | 2.8 | IRF6646TR1PBFTR-ND® 2016.00/1,000 
5 | 30/-30 | 0.11/-0.2 | 2.7/-2.0 | 21/-16 | 1.25 | IRF7509TRPBFCT-ND® 103 65 48 
80_| 0.0076 | _12 96_| 2.8 [RIRKSESSIBEBLCINDS, abl Se 30/-30 | 0.11/-0.2 | 2.7/-2.0 | 21/-16 | 1.25 | IRF7509TRPBFTR-ND® 1300.00/4,000 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TR1PBFCT-ND 3.05 196 1.53 : 
80 | 0.012 55 170 | 28 | IRF6668TR1PBFTR-ND® 1261.50/1,000 SO-8 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TRPBFCT-ND® 3.05 196 153 25/-25 | 0.10/0.25 | 3.5/-2.3 | 14/-10] 2 | IRF7105PBF-ND@ 124 78S 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TRPBFTR-ND® 5640.00/4,800 25/-25 | 0.10/0.25 | 3.5/-2.3 | 14/-10 | 2.0 |IRF7105QTRPBFCT-ND@ NEW! 1.24 78 58 
i100 | 0.0103 | 10.3 82_| 2.8 | IRF6644TR1PBFCT-ND® 414 2.76 2.21 25/-25 | 0.10/0.25 | 3.5/-2.3 | 14/-10) 2.0 | IRF7105QTRPBFTR-ND® NEW! 1736.00/4,000 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 28 | IRF6644TR1PBFTR-ND® 1932.00/1,000 6 | 30/-30 | 0.029/-0.058] 6.5/-4.9 | 30/-30] 2 | IRF7319-ND 240 155 1.21 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 28 | IRF6644TRPBFCT-ND@ 396 264 2.12 30/-30 | 0.029/-0.058| 6.5/-4.9 | 30/-30 | 2 | IRF7319PBFCT-ND 166 104 77 
100 | 0.0103 | 10.3 82) 2.8 | IRF6644TRPBFTR-ND® 8236.80/4,800 20/-20 | 0.029/-0.058| 6.6/-5.3 | 26/-21] 2 | IRF7317-ND 242 156 1.21 
100 | 0.0175 | 8.3 66 | 28 | IRF6662TRIPBFCT-ND® 3.33 2.14 1.67 20/-20 | 0.029/-0.058| 6.6/5.3 | 26/-21 | 2 | IRF7317PBFCT-ND® 291 1.87 1.46 
joo | 0.0175| 83 66 | 2.8 | IRF6662TR1PBFTR-ND® 1378.00/1,000 5 
too | 00175; 83 66 | 28 | IRF6G62TRPBFCT-ND® 333. 214 1.67 SO Logic'Eevel 
100 0.028 57 45 3 IRF6645TR1PBFCT-ND@ 2.98 1.92 1.49 20/-20 | 0.05/-0.090 | 5.2/-4.3 | 21/-17 2 IRF7307-ND 2.03 1.31 1.02 
100 | 0.028 57 45 3 IRF6645TR1PBFTR-ND® 4233.00/1,000 20/-20 | 0.05/-0.090 | 5.2/-4.3 | 21/-17 2 IRF7307PBFCT-ND® 1.62 1.02 76 
100 0.028 57 45 3 IRF6645TRPBFCT-ND@ 298 192 1.49 20/-20 | 0.05/-0.090 | 5.2/-4.3 | 21/-17 2 IRF7307PBFTR-ND® 2032.00/4,000 
joo | 0.053 | 42 34 | 2.2 | IRF6655TRPBFCT-ND 273 1.76 1.37 20/-20 | 0.050/0.090 | 5.7/-4.7 | 21/-17 | 2.0 |IRF7307QTRPBFCT-ND@NEW! 148 93 69 
100 | 0.053 42 34 2.2 | IRF6655TRPBFTR-ND® 5054.40/4,800 20/-20 | 0.050/0.090 | 5.7/-4.7 | 21/-17 | 2.0 | IRF7307QTRPBFTR-ND® NEW! 2077.60/4,000 
400 | 0.053 | 42 34 | 2.2 | IRF6665TR1PBFCT-ND® 312 201 1.56 25-25 | .10/.25 | 3.5/-2.3 | 14/-10 | 20 |IRF7105PBFCT-ND® 124° 78S 
100 | 0.053 42 34 | 2.2 | IRF6665TRIPBFTR-ND® 1291.00/1,000 25/-25 10/.25 3.5/-2.3 | 14/-10 | 2.0 | IRF7105PBFTR-ND® 1356.00/4,000 
100 | 0.053] 4.2 34 | 2.2 | IRF6665TRPBFCT-ND® 298 192 1.49 30/-30 | 0.05/-0.10 | 4.0/-3.0 | 16/-12 | 1.4 | IRF7309PBFCT-ND® 155 97 72 
150 | 0.0345 | 6.2 76 | 28 | IRF6643TRPBFCT-ND® 3.78 252 2.02 30/-30 | 0.05/-0.10 | 4.0/-3.0 | 16/-12] 1.4 | IRF7309PBFTR-ND@ 1696.00/4,000 
150 | 0.0345] 6.2 76 | 2.8 | IRF6643TRPBFTR-ND® 8164.80/4,800 30/-30 | 0.050/0.10 | 4.7/-3.5 | 16/-12 | 1.4 |IRF7309QTRPBFCT-ND@ NEW! 1.70 1.07 79 
Say ee ns Fa oe Fe gE oe aie a 30/-30 | 0.050/0.10 | 4.7/-3.5 | 16/-12 | 1.4 |IRF73090TRPBFTR-ND® NEW! 2385.60/4,000 
, / : H 0/4; 6 | 30/-30 | 0.029/-0.058] 7.3/-5.3 | 30/-30 | 2.5 | IRF7389PBFCT-ND® 180 113 84 
200 [0.0599 | _46 37_| 2.8 |MIRSSSATRIRBECTEND®, 3.03, 2.62 2:10 30/-30 | 0.029/-0.058| 7.3/5.3 | 30/-30 | 25 | IRF7389PBFTR-ND@ 1992.00/4,000 
20 | 0.0022 | 30 240 | — | IRF6619TR1CT-ND 3.30 2.20 1.76 30/-30 | 0.045/-0.090| 5.8/-4.3 | 46/-34 | 2.5 | IRF7379PBFTR-ND® 2296.00/4,000 
20 | 0.0022) 30 240 | — |BIRESOLSTRIUTRNE 1540.00/1,000 30/-30 |0.045/-0.090| 5.8/-4.3 | 46/-34 | 25 |IRF73790TRPBFCT-ND@ NEW! 180 113 84 
25 | 0.0016] 39 320 | 3.6 | IRF6716MTR1PBFCT-ND® NEW! 312 201 1.56 
«6 |oooe| 39 300 | 36 | IRFS716MTRIPBFTR-ND® NEWY 4290.50/1,000 30/-30 | 0.045/-0.090| 5.8/-4.3 | 46/-34 | 25 | IRF73790TRPBFTR-ND® NEW! 2520.00/4,000 
25 | 0.0021| 29 | 234 | 28 | IRFG714MTRIPBFCT-ND@ NEW! 3.05 1.96 1.53 ee sae ee ae 2 eee ae ia pe 
128 - Mae ae cf EO Te ew Rade 30/-30 | 0.10/-0.25 | 3.5/-2.3 | 16/-10) 2 |IRF9952QTRPBFCT-ND@NEW! 1.02 64 47 
30 | 0.0017| 32 260 | 28 | IRF6727MTRIPBETR-ND@ NEW! 1470.00/1,000 30/-30 | 0.10/-0.25 | 3.5/-2.3 | 16/-10 | 2 | IRF9952QTRPBFTR-NO® NEW! 1422.40/4,000 
30 | 0.0023] 30 240 | — | IRF6678TR1CT-ND 393 262 2.10 55/-55 | 0.043/-0.056| 4.7/-3.4 | 38/-27 | 2 | IRF7343PBFCT-ND® 178 14283 
30 | 0.0023 | 30 240 | — | _IRF6678TR1TR-ND 1834.00/1,000 55/-55 | 0.043/-0.056| 4.7/-3.4 | 38/-27 | 2 | IRF7343PBFTR-ND® 2168.00/4,000 
30 0.0026 27 220 = IRF6611TR1CT-ND 3.42 228 1.83 55/-55 |0.050/-0.105) 4.7/-3.4 | 38/-27 | 2.0 | IRF7343QTRPBFCT-ND® NEW! 1.84 1.15 86 
30 | 0.0026] 27 200 | — | IRFe611TRITR-ND 4596.00/1,000 55/-55 | 0.050/-0.105| 4.7/-3.4 | 38/-27 | 2.0 | IRF73430TRPBFTR-NO® NEW! 2576.00/4,000 
30 | 0.0077] 13 110 | 23 | IRF6722MTR1PBFCT-ND@ NEW! 2.17 1401.09 |» Ros Compliant 


Photovoltaic Isolators 


The Photovoltaic Isolator (PVI) generates an electrically isolated DC voltage upon receipt of a DC input signal. The PVI is 


ideally suited for driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid state relays. 


Input Circuit Output Circuit 
Vi Imin | Imax | Vout Imin Ton/Toff Digi-Key Price Each 
(led) | (mA) | (mA) | (dc) (WA) Max. Package Part No. 1 10 100 
14 5.0 40 8.0 10 5/0.25ms 8-Dip PVI5013R-ND. 6.02 430 3.44 


Dimensions in mm 


Digi@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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N and P Channel 


S srry4 
* Surface Mount HEXFETs 


Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
Dimensions in mm 
Fig. 1 — D2Pak 


Fig. 2 — DPak Fig. 3 — SOT-223 


Po 8:23 91.27 


vai 


5.08 10.99 


457 *I|F0.89 


2.3 Nom-—| 
1.05~ 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


F HLos 
1. Gate as 
2. Drain : 


Top View 


3. Source 


4. Drain 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont PD 
VDS | (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.) Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (9) 25°C (A)_| (W) | Part No. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES D2Pak Logic Level 
'DePak 60 0.2 10 40 | 43 | IRLZ14S-ND 2.05 1.32 1.03 
60 | 0.028 50 200 | 150 | IRLZ44STRR-ND 1538.88/800 
60 | 0.14 18 72 | 88 | IRF9Z34S-ND 3.78 2.53 2.02 100 | 0.16 15 60 | 88 | IRL530STRR-ND 875.88/800 
60 | 0.14 “18 -72 | 88 | IRF9Z34STRL-ND 1412.00/800 1 | 400 | 054 56 1g | 43 | IRLS10S-ND 1.96 127  .99 
-60 0.28 -11 -44 60 IRF9Z24S-ND 3.10 2.00 1.56 200 0.4 9 36 74 IRL630SPBF-ND@ 274 1.77 1.38 
60 | 0.28 Sh -44 | 60 | IRF9Z24STRR-ND 1028.00/800 200 | 04 9 36 | 74 | IRL630STRL-ND 1232.80/800 
-100 | 0.2 -19 -72_| 150 | _IRF9540S-ND 5.10 3.40 2.72 DPak 
-100 | 0.2 19 -72 | 150 | IRF9540STRL-ND 1836.00/800 50 04 15 — T= IRFRO20-ND 170 136.98 
1 -100 0.3 -12 -48 88 IRF9530S-ND 3.19 2413 1.71 50 0.1 15 =. = IRFRO20PBFCT-ND@ 1.90 1.22 95 
-100 0.3 -12 -48 88 IRF9530STRL-ND 1232.80/800 50 0.1 15 = = IRFRO2Z0TR-ND 1898.40/2,000 
-100 | 06 6.8 -27 | 60 | IRF9520STRL-ND 1015.20/800 50 0.1 15 — | — | IRFROZ0PBFTR-ND® 1030.00/2,000 
-100 | 1.2 4 -16 | 43 | IRF9510S-ND 2.88 1.86 1.45 50 0.1 15 — _| — | IRFRO20TRL-ND 2847.60/3,000 
-200 | 05 “14 -44 | 125 | IRF9640S-ND 465 3.10 2.48 50 0.2 8.2 33 | 25 | IRFRO10-ND 185 119 .93 
-200 | 05 ah -44 | 125 | IRF9640STRL-ND 1735.20/800 60 | 0.075 14 68 | 45 | IRFRO24-ND 2.37 1.53 1.19 
-200 | 08 6.5 -26 | 74 | IRF9630S-ND 352 2.35 1.88 60 | 0.075 14 68 | 45 | IRFRO24PBFCT-ND® 1.01 64 .47 
60 | 0.075 14 68 | 45 | IRFRO24PBFTR-ND® 1030.00/2,000 
DPak (T0:252A4) eo | 02 77__| 31 | 25 | IRFRO14PBFCT-NDe 1.83115 | .85 
50) 026) -99 | — | — |BPeneOer AD ie" N78: E86 60 | 02 | 77 | 31 | 25 | IRFROI4PBFTR-ND® 784.00/2,000 
50) 0.28 | -29 | — | — |BIRnROO2ORERC INES ates AAO: , 109 100 | 027 | 77 31 | 42 | IRFR120TR-ND 1578.00/2,000 
50) 0.28 ) 9.9 | — | — |eRoO2O TENE 2172.80/2,000 100 | 054 | 43 17 | 25 | IRFR110PBFCT-ND® 160 1.00 .74 
50 | 0.28 | -9.9 — | — | IRFR9020PBFTR-ND® 1088.00/2,000 100 | 0.54 | 43 17 | 25 | IRFR110PBFTR-ND@ 754.00/2,000 
-50 0.5 5.3 —_| — | _IRFR9010-ND 1.93 1.24 97 200 | 08 48 19 | 42 | IRFR220PBFCT-ND@ 1.82 114 84 
-50 0.5 5.3 — | — | IRFR9010PBFCT-ND® 1.76 1.10 .82 200 0.8 4.8 19 | 42 | IRFR220PBFTR-ND@ 870.00/2,000 
50 | 05 5.3 — | — | IRFR9010PBFTR-ND® 812.00/2,000 200 | 15 26 10 | 25 | IRFR210-ND 1.75 113 88 
60 | 0.28 8.8 42 | IRFR9024-ND 274 1.77 1.38 2 | 200 | 15 2.6 10 | 25 | IRFR210PBFCT-ND@ 1.60 1.00 .74 
60 | 0.28 8.8 42 | IRFR9024PBFCT-ND@ 219 1.41 1.10 200 | 15 2.6 10 | 25 | IRFR210PBFTR-ND@ 734.00/2,000 
60 | 0.28 8.8 42 | IRFR9024PBFTR-ND@ 1087.50/2,000 250 | 1.4 3.8 15 | 42 | IRFR224-ND 219 1.41 1.10 
60 | 05 5A 25 | IRFR9014-ND 1.93 124 97 250 | 1.4 3.8 15 | 42 | IRFR224PBFCT-ND@ 1.75 1413 88 
0 | 05 5A 25 | IRFR9014PBFCT-ND 1.76 1410 .82 250 | 14 3.8 15 | 42 | IRFR224PBFTR-ND@ 856.00/2,000 
-60 0.5 5A 25 IRFR9014TR-ND 1595.00/2,000 400 1.8 3.1 12 42 IRFR320-ND 2.51 1.62 1.26 
-60 0.5 5.1 25 IRFR9014PBFTR-ND@ 812.00/2,000 400 1.8 3.1 12 42 IRFR320PBFCT-ND® 2.01 1.29 1.01 
60 | 05 54 25 | IRFR9O14TRL-ND 2229.00/3,000 400 | 1.8 34 12 | 42 | IRFR320PBFTR-ND@ 1016.00/2,000 
-100 | 06 5.6 42 | IRFR9120PBFCT-ND® 2.00 1.29 1.00 400 | 3.6 17 6 | 25 | IRFR310-ND 1.94 1.25.97 
100 | 06 56 42 | IRFR9120PBETR-ND@ 980.00/2,000 400 | 36 17 6 | 25 | IRFR310PBFCT-ND@ 1.77 141.82 
2 | 400 | o6 56 42 | IRFR9120TRL-ND 2994.00/3,000 400 | 3.6 17 6 | 25 | IRFR310TR-ND 1548.40/2,000 
“400 | 12 31 os | IRFRO110-ND 201. 130 1.01 400 | 3.6 17 6 | 25 | IRFR310PBFTR-ND@ 1116.00/2,000 
too | 1.2 | -34 25 | IRFR9110PBFCT-ND@ 184 145 86 500 | _3 _ 8 | 42 (MIRE BSe GENE) 2182) 150) 7 
a00 | 12 | -34 25 | IRFR9110PBFTR-ND@ 798.00/2,000 p00is|| 28 24) 8 | ae ROE RCD S TOG e028 
100 | 1.2 34 25 | IRFR9110TRL-ND 2415.00/3,000 B00 3 a 8 | 42 RIERA ZOE NB. 1856-40120 
: ees 500 3 2.4 8 | 42 | IRFR420PBFTR-ND@ 1016.00/2,000 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220-ND 231 1.85 1.33 soo | 44 2 3 | 42 | IRFRC20-ND 254 164 128 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220PBFCT-ND@ 259 1.67 1.30 soo | 44 2 3 | 42 | IRFRC2OPBFCT-NDe 203 «131 «1.02 
2008) Se 288 42 (MIBRRE2200R:ND 2590.00/2,000 600 | 4.4 2 8 | 42 | IRFRC20PBFTR-ND® 1392.00/2,000 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220PBFTR-ND@ 876.00/2,000 600 7 14 5.6 | 36 | IRFRINGOA-ND 219 141 140 
-200 3 -1.9 25 | IRFR9210-ND 236 1.52 1.19 600 7 1.4 5.6 | 36 | IRFRIN6OAPBFCT-ND@® 1.75 113 88 
-200 3 -1.9 25 | IRFR9210PBFCT-ND® 189° 1.22 95 600 7 1.4 5.6 | 36 | IRFRIN6OAPBFTR-ND@ 842.00/2,000 
-200 3 1.9 25 | IRFR9210TR-ND 1890.00/2,000 DPak Logic Level 
-200 3 1.9 25 | IRFR9210PBFTR-ND@ 870.00/2,000 mT OD _ a.) 25 TBIROTEND 765 oO" 298 
-250 3 27 50 | IRFR9214-ND 219° 1.41 1.10 60 0.2 77 31 | 25 | IRLRO14PBFCT-ND@ 1.69 1.06 .79 
-400 7 -1.8 50 | IRFR9310-ND 223 144 1.12 60 0.2 77 31 | 25 | IRLRO14PBFTR-ND 792.00/2,000 
-400 7 -1.8 50 IRFR9310PBFCT-ND®@ 1.79 1.15 -90 60 0.1 14 56 42 IRLRO24-ND 2.37 153 1.19 
-400 7 1.8 50 | IRFR9310PBFTR-ND@ 952.00/2,000 60 0.1 14 56_| 42 | IRLRO24PBFCT-ND@ 1.90 122 95 
SOT-223 60 04 14 56 | 42 | IRLRO24PBFTR-ND® 1044.00/2,000 
0 | 05 1.8 44 | 34 | IRFL9014-ND 3.06. 4.97154 2 | 100 | 0.27 77 31 | 42 | IRLR120-ND 2.09 1.35 1.05 
go fos | 12 | |31| erapaparorwpe 0 aae tos ta) | | eae ar | S| 2 | ners bes 
3 | 60 | 05 18 -14 | 3.1 | IRFL9014PBFTR-ND@ 1015.00/2,500 E : H 00/2, 
100) 12 | -1.1 | -88 | 3.1 | IRFL9110PBFCT-NDe 2.28 147 1.14 100 | 0.54 | 43 | 17 | 25 IBESMOND PSB 08 
100 | 1.2 14 -8.8 | 3.1 | IRFL9110PBFTR-ND@ 870.00/2,500 1ee qed oes ce te Wey Tee. Ore eae ce 
ioo | 054 | 43 | 17 | 25 | IRLRITOTRL-ND 2259,00/8,000 
D?Pak SOT-223 
60 | 0.018 50 290 | 190] IRFZ48RSPBF-ND® 272 1.75 1.36 60 02 D7 D2] 34) IRFLOI4-ND 228 147 144 
60 | 0.028 50 200 | 150) IRFZ44S-ND 3.37 2.25 1.80 60 0.2 27 22 | 3.1 | IRFLO14PBFCT-ND@ 1.82 4117 91 
60 | 0.028 50 200 | 150 | IRFZ44STRR-ND 1304.00/800 60 0.2 27 22 | 3.1 | IRFLO14PBFTR-ND® 900.00/2,500 
60 04 17 68 | 60 | IRFZ24S-ND 1.92 1.24 97 100 | 0.54 1.5 12 | 3.1 | IRFL110-ND 210 1.35 1.05 
60 0.2 10 40 | 43 | _IRFZ14S-ND 1.76110 82 100 | 0.54 1.5 12_| 3.1 | IRFL110PBFCT-ND@ 1.92 1.20.89 
100 | 0.077 28 110 | 150 | IRF540STRL-ND 1391.20/800 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRFL110PBFTR-ND® 1097.50/2,500 
100 | 0.077 28 110 | 150 | IRF540STRR-ND 1391.20/800 3 | 200 | 15 0.96 7.7 | 3.1 | IRFL210-ND 2.28 147 1.14 
100 | 0.16 14 56 | 88 | IRF530S-ND 245 1.58 1.23 200 | 1.5 0.96 7.7 | 3.1 | IRFL210PBFCT-ND® 182 1417 91 
250 | 0.28 14 56 | 125] IRF644STRL-ND 1888.00/800 200 | 1.5 0.96 7.7 | 3.1 | IRFL210PBFTR-ND® 942.50/2,500 
1 250 11 4.4 —_| 50 | IRF624SPBF-ND@ 2.38 1.53 1.19 250 2 0.79 6.3 | 3.1 | IRFL214-ND 1.75 1.40 1.00 
250 2 27 8 36 IRF614S-ND 245 1.58 1.23 250 2 0.79 6.3 3.1 IRFL214PBFCT-ND® 1.96 1.26 .98 
300 | 0.75 61 24 | 74 | IRF737LCS-ND 245 158 1.23 250 2 0.79 6.3 | 3.1 | IRFL214PBFTR-ND® 2030.00/2,500 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740STRL-ND 1448.80/800 SOT-223 Logic Level 
500 | 1.4 5 20 | 74 | IRF830ASPBF-ND® 1.96 123 91 60 02 27 22 | 3.4 | IRLLO14-ND 241 155 1.21 
500 | 1.5 45 —_|_74 |_IRF830S-ND 3.36 2.17 1.69 60 0.2 27 22 | 3.1 | IRLLO14PBFCT-ND® 1.93 124 97 
500 3 25 10 50 IRF820AS-ND 213 1.37 1.07 3 60 0.2 2.7 22 3.1 IRLLO14PBFTR-ND® 1125.00/2,500 
500 25 10 | 50 | IRF820ASPBF-ND@ 1.74 109 81 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRLL110-ND 2.28 1.47 1.14 
600 | 12 62 25 | 130 | IRFBC40LCS-ND 376 3.01 226 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRLL110PBFCT-ND@ 182 1417 91 
600 | 22 36 14 | 74 | IRFBC3OSPBF-ND@ 204 189 147 100 | 0.54 1.5 12 | 3.1 | IRLL110PBFTR-ND@ 862.75/2,500 
800 | 3.0 44 16 | 125 | IRFBE30SPBF-ND@ 3.35 2.16 1.68] RoHS Compliant 
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Vv N a n d P Cc ha n n el H EX F ETs Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
Dimensions in mm 
Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2 — TO-220 FULLPAK Fig. 3 — TO-247AC Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — I|-Pak 
10.60, 4.80- 


i 2.80 
2.87 [¢7110.54 4.69 @ 3.40 3.70 


e! 13 19 
@4 16 pe 


1.Gate 15.24 1.Gate | | ; 1. Gate 1. Gate 38 
2. Drain M23] + 1 Gate 2. Drain 2. Drain 2. Drain ptyg' 


4. Drain - 4. Drain i 4. Drain 


2. Drain F F 
x souls ian ri oO 3, Source 3. Source 3. Source 144.09 3. Source “— 
_ i 


| . at: 
140: “Fl+9s ? : 40 3 3X 14044 
: : : 2X2.547 


Fig. 6 — 4-Pin Dip (HEXDIP®) Fig. 8 — TO-220-5 Fig. 9 — Super-247 
03.96 rie 
1. Gate 1Gate _ 
2. Drain 7 Eola? 
3. Drain 
a Soule? 4. Kelvin 
LA f 4. Drain 6 Souice 
7.62 --! 0°-15°(2X) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) | (Q) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | |Fig.) (v) | (9) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
60 | 0.28 | -16 -13 | 1.3 | IRFD9024PBF-ND® 1.44 .90 67 
TO-220AB — RoHS Compliant 60 | 0.5 Ad -8.8 | 1.3 | IRFD9014PBF-ND@ 1.28 80 .60 
eo: | opal 28% _ _ (aan 753 6 Gs 6 | -100 | 06 “1.0 8 1.0 | IRFD9120PBF-ND@ 1.60 1.00 74 
eo: || ond AB = _. |RReoasenenn 4186 446 ‘90 -100 | 1.2 -0.7 3 1.0 | IRFD9110PBF-ND@ 1.31 82 61 
60 | 0.14 “18 -72 | 88 | IRF9Z34PBF-ND 1.80 1.16 .90 -200 | 1.5 -0.6 | -48 | 1.0 | IRFD9220PBF-ND@ 1.38 87 64 
-60 | 0.28 “1 44 60 | IRF9Z24PBF-ND 1.58 99 74 -200 3 -0.4 -1.6 | 1.0 |IRFD9210PBF-ND@ 1.23 Th 57 
60 | 05 67 -27 | 43 | IRF9Z14PBF-ND 1.52 .95 71 
-100 | 0.2 “19 -72 | 150 | IRF9540PBF-ND 1.64 1.03 76 
"} 400] 03 12 -48 | 88 | IRF9530PBF-ND 1.98 1.24 92 TO°220A5 
-100] 0.60] -68 -27 | 60 | IRF9520PBF-ND 1.23 77 57 50 | 0.2 10 29 | 20 | IRFZ10PBF-ND@ 1.24 78 58 
-100| 1.2 -4 -12 | 20 | IRF9510PBF-ND 1.36 85 63 50 | 0.1 15 60 | 40 |IRFZ20PBF-ND@ 1.50 .94 70 
-200| 05 A -44 | 125 | IRF9640PBF-ND 2.28 1.47 1.14 50 | 0.028) 35 — | — (Renee ah 1.36 1.06 
-200| 08 6.5 | -26 | 75 | IRF9630PBF-ND 1.75 1.13 88 50 | 0.05 30 — | — |IRFZSOPBF-ND® 1.99 1.25 93 
-200| 1.5 35 -14.| 40 | IRF9620PBF-ND 1.48 93 69 60 | 0.018] 50 290 | 190 | IRFZ48R-ND 3.75 2.50 2.00 
200 3 “1.8 7 | 20 PRgeetORe aN) 1.87 88 4 60 |0.018| 50 290 | 190 | IRFZ48RPBF-ND® 2.28 1.47 1.14 
TO-220 FULLPAK 60 | 0.018] 50 290 | 190 | IRFZ48PBF-ND@ 3.50 2.25 1.75 
60 | 0.14 12 -48 | 42 | IRFI9Z34GPBF-ND@ 2.84 1.83 1.42 Oe /0028), 20 200 | 150 HE aaceaN os 1:88 hes ah 
co | 028| -85 | -34 | 937 | IRFI9Z24GPBF-ND@ 228 1471.44 60 / 0.028) 50 | 200 | 150 ano pee 1S 1s 
0 | 05 | -53 | -21 | 27 | IRFI9Z14GPBF-ND@ 184 1.45 85 60 | 005 | 80 | 120 | 88 RZ ie ie 98 
-100 | 0.117] -13 -44| 48 | IRFI9540GPBF-ND@ 3.31 2.21 1.77 60 | 0. 17 68 | 60 |IRFZ24PBF-ND@ 1.50 94 70 
-100 0.3 TT -31 42 | IRFI9530GPBF-ND® 2.49 1.60 1.25 60 0.2 10 40 36 | IRFZ14PBF-ND@ 1.16 73 54 
100! 06 52 “24 37 | IRFI9520GPBF-ND@ 1.98 1.28 99 100 | 0.077) 28 110 | 150 | IRF540PBF-ND@ 1.76 1.10 82 
2) -200] 05 -6.1 -24 | 40 | IRFI9640G-ND 4.46 2.98 2.38 100 | 0.16 14 56 88 | IRF530PBF-ND® 1.62 1.02 15 
-200| 0.5 6.4 -24 | 40 | IRFI9640GPBF-ND@ 3.19 2.13 1.70 100 | 0.27 9.2 37 60 | IRF520PBF-ND@ 1.64 1.03 77 
-200| 0.8 4.3 -17 | 35 | IRFI9630G-ND 3.33 2.23 1.78 yoo | 08 _ je | 20 NREaIQecening 43 a 52 
-200| 0.8 4.3 -17 | 35 | IRFI96830GPBF-ND@ 2.37 1.53 1.19 206: (ode is zo | 195. [IReemenerine 4186 “Ou 0 
-200| 1.5 3 -12 | 30 | IRFI9620GPBF-ND@ 2.32 1.50 1417 200 | 0.4 9.0 36 | 74 | IRF630PBF-ND® 1.75 1.13 88 
-200 3 1.9 _ — | IRFI9610GPBF-ND® 2.03 1.31 1.02 200 | 08 5.2 20 40 | IRF620IR-ND 1.85 1.16 86 
-250 1 44 -16 35 | IRFI9634GPBF-ND@ 2.84 1.83 1.42 200 0.8 5.2 20 40 | IRF620PBF-ND@ 1:38 84 62 
TO-247AC — RoHS Compliant 200 | 1.5 3.3 10 20 | IRF610PBF-ND@ 1.08 68 50 
3 | 100] 0.2 “21 — | 180 | IRFP9140PBF-ND 3.34 2.23 1.78 4 | 250) 14 44 14 50 | IRF624-ND 2.54 1.64 1.27 
-200 | 0.5 -12 — 150 | IRFP9240PBF-ND. 4.76 3.18 2.54 250 | 1.1 44 14 50 | IRF624PBF-ND® 1.25 79 58 
70:262 250 | 2 27 8 36 | IRF614PBF-ND@ 1.80 1.13 84 
300 | 0.75 61 24 | 74 | IRF737LCPBF-ND@ 1.80 1.16 .90 
4 | 60 | 05 67 -27 | 3.7 | IRF9Z14LPBF-ND@ 1.75 1.13 88 rae ia 40 | 125 neon aa a8 a6 
-100| 1.2 -4.0 -16 | 43 | IRF9510L-ND 1.46 1417 88 : ° : : 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740PBF-ND@ 2.30 1.49 1.16 
1-Pak 400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740APBF-ND@ 2.12 1.37 1.06 
-50 0.28 9.9 a= — | IRFU9020PBF-ND@ 1.82 1.17 91 400 | 0.55 10 40 125 | IRF740LC-ND 4.08 2.73 2.18 
-50 0.5 5.3 -21 25 | IRFU9010PBF-ND@ 1.76 1.10 82 400 0.55 10 40 125 | IRF740LCPBF-ND® 3.40 2.19 1.71 
60 | 0.28] -88 -35 | 42 | IRFU9024PBF-ND@ 1.90 1.19 88 460 ; ae 22 | 7a Wnmeoccenints ee 4348 87 
60 | 05 | 5.1 | 20 |e Te ieumanials Cees dae -_ oe 4oo | 1 55 | 22 | 74 |IRF730APBF-ND@ 1841.45 86 
-100| 0.6 5.6 -22 | 42 | IRFU9120PBF-ND@ 1.47 92 68 406° | 48 ne 72 | 40 Renee pes eS a6 
5 | -100| 1.2 3.4 -12 | 25 | IRFU9110PBF-ND@ 1.18 74 55 400 | 3.6 2 6 20 | IRF710PBF-ND@ 1.20 75 56 
-200 1.5 -3.6 -14 42 | IRFU9220PBF-ND® 1.94 1.22 90 450 0.63 8.8 35 125 | IRF744-ND 3.19 2.13 1.71 
-200) 3 1.9 | -7.6 | 25 | IRFU9210-ND 2.36 1.52 1.19 
200| 3 19 | -76) 25 | IRFU9210PBF-NDe 1.89 1.20 '95 450 | 0.63 88 35 | 125 | IRF744PBF-ND@ 2.57 1.65 1.29 
250] 3 27 | -11 | 50 | IRFU9214PBF-ND¢ 1.05 62 AI 480) 12) 49 | 20 ) 74 Tee 3.32 02.14 1.67 
-400| 7 8 | -721| 50 | IRFU9310PBF-NDe 1.79 145 90 450 | 1.2 49 20 | 74 |IRF734PBF-ND@ 2.24 1.44 112 
— . 500 | 0.21 20 80 | 280 | IRFB20N50KPBF-ND@ 5.58 3.73 2.98 
4-Pin Dip (HEXDIP™) 500 | 0.26 | 17 6s | 220 | IRFB18NSOKPBF-ND@ 545 364 291 
5 | 60 | 0.28) 1.6 - — | IRFD9020-ND 2.36 1.52 1.19 500 | 0.28 16 64 | 220 | IRFB17NSOLPBF-ND@ 5.45 3.64 2.91 
-50 | 0.28] -1.6 - —__| IRFD9020PBF-ND@ 1.53 .96 71 | @ RoHS Compliant (Continued) 
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N and P Channel HEXFETs (cont.) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (a) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | |Fig.| (v) | (@) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
500 | 0.285) 17 68 | 280 | IRFB16NS50KPBF-ND® 4.04 2.70 2.16 500 | 085 | 45 18 | 40 | IRFI840GLCPBF-ND@ 3.32 2.22 1.78 
500 | 0.45 14 56 | 250 | IRFB13N50A-ND 471 3.15 2.52 500 | 1.5 34 12 | 35 | IRFI830GPBF-ND@ 2.03 1.31 1.02 
500 | 0.45 14 56 250 | IRFB13N50APBF-ND@ 3.69 2.46 1.97 500 3 21 8.4 30 | IRFI820G-ND 3.37 2.25 1.80 
500 | 0.52 a] 44 | 170 | IRFB11N50APBF-ND@ 2.42 1.56 1.24 500 3 24 8.4 30 | IRFI820GPBF-ND® 1.96 1.26 98 
500 | 0.85 8 23 | 125 | IRF840LCPBF-ND 2.50 161 1.26 600 | 0.75) 55 37 | 60 | IRFIBGNGOAPBF-ND@ 3.10 2.07 1.66 
500 | 0.85 8 32 | 125 | IRF840PBF-NDe 2.33 154 1.47 600 | 1.2 3.5 14 | 40 | IRFIBC40GPBF-ND@ 3.06 2.04 1.64 
500 | 0.85 8 32 | 125 | IRFS40APBF-NDe 218 1.41 1.10 600 | 1.2) 35 14 | 40 | IRFIBC40GLCPBF-ND@ 4.37 2.92 2.34 
500 | 1.4 5 20 | 74 | IRF830APBF-ND@ 2.14 1.38 1.07 > tes ee ie Tee tens aa oo : es 
500 | 1.4 5 20 | 74 | IRF830ALPBF-ND@ 2.24 1.44 1.12 : ‘ : : : ; 
ena ll ae 45 19 | 75 nreseenee Be +e 105 600 | 4.4 17 6.8 | 30 |IRFIBC20GPBF-ND@ 2.50 1.61 1.25 
a a a dC 
ache eal eee ea bP SEND 10 ae 6? soo | 65 | 1.4 | 56 | 30 | IRFIBE20G-ND 357 238 1.91 
500) 3 | 28] 10) oO RE Ortaca 17 Bi soo | 65 | 14 | 56 | 30 |IRFIBE20GPBF-NDe 333 2141.67 
600:| (0.95), lz el beaded | ESTONIA FREAD 485 sed 2.08 goo | 37 | 19 | 76 | 35. |IRFIBFS0GPBF-NDe 331 2.21 1.77 
; | 600 [0.385] 16 60 | 310 | IRFB16NGOLPBF-ND@ 5.62 3.75 3.00 900 | 8 ‘a 48 | 30. RRRinnescoaetne Bei +69 Sa 
600 | 075] 92 37 | 170 | IRFB9NGOAPBF-ND@ 2.38 1.53 1.19 0-220 FULLPAK Logic Level 
600 | 1.2 6.2 25 | 125 | IRFBC40PBF-ND@ 2.32 1.50 1.17 
600 | 12 | 62 25 | 125 | IRFBC40APBF-ND® 2.31 149° 1.16 che al sea (or omnia | (PEI a} 1.20 ces 
a0. a ao 25 | 190 IInEnOROlennetine Po — aoe 60 | 0.028) 30 120 | 48 | IRLIZ44GPBF-ND@ 3.14 2.03 1.58 
ae a. 14 | 74. (ROReeaEe enemas cee (56 at 2 | 60 | 0.05] 20 80 | 42 | IRLIZ34GPBF-ND@ 2.73 1.76 1.37 
200 | 0.18] 99 40 | 40 |IRLIG40GPBF-ND@ 3.02 1.95 1.52 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30A-ND 3.71 2.48 1.99 200 | 0.4 6.2 25 | 35 | IRLIG30G-ND 3.37 2.25 1.80 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30APBF-ND@ 2.70 1.74 1.35 200 | 0.4 6.2 25 | 35 | IRLIG30GPBF-ND@ 2.27 1.46 1.14 
600 | 4.4 22 6.8 | 50 | IRFBC20PBF-ND® 1.80 1.16 90 701520:5 Gana Sénce 
650 | 093) 85 21 | 167 | IRFB9N6SAPBF-ND} 3.14 2.02 1.57 
800 3 44 = 125 | IRFBE30PBF-ND@ 2.66 7A 1.33 55 0.04 17 68 60 | IRCZ24PBF-ND® 1.87 1.17 87 
60 | 0.05] 30 120 | 88 | IRCZ34PBF-ND@ 2.15 1.39 1.08 
800 | 65 ) 18 — | 54 eee DS, 2u4 1.76 187 6o | 0.028] so | 210 | 150 |IRCZ44PBF-NDe 325 2.47 1.74 
900 | 3.7 3.6 — | 125 ape ReR NDS 3.20 alg a 100 |0.077| 28 110 | 150 | IRC540PBF-ND@ 3.19 2.06 1.60 
900 | 8 17 — | 54 |IRFBF20PBF-ND® 2.06 1.33 1.04 200 | 0.18 18 72 | 125 |IRC640-ND 6.09 4.06 3.25 
1000] 5 34 — | 125 | IRFBGSOPBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
anoot| 44 ia — | ss feepeeasonine eas at es 200 | 0.18) 18 72 | 125 | IRC640PBF-ND} 2.96 1.91 1.49 
200 | 0.4 9.0 36 | 74 |1IRC630-ND 3.83 2.55 2.04 
TO-220AB Logic Level — RoHS Compliant 250 | 0.28 14.0 56 | 125 | IRC644-ND 5.06 3.38 271 
60: |<o0e8| eo 200 | 150 [niemenentsy as ‘04 a7 250 | 0.28 | 14.0 | 56 | 125 |IRC644PBF-ND@ 4.05 2.70 2.16 
éo | 068 | 30 410 | 283 Renee 136 - ca 8 | 250 | 045] 8.14 32 | 74 | 1RC634-ND 3.73 2.49 2.00 
60 | 0.4 17 68 | 60 | IRLZ24PBF-ND 1.16 73 54 250 | 0.45] 84 32 | 74 |IRC634PBF-ND@ 2.31 1.49 1.16 
60 | 02 10 40 | 43 | IRLZ14PBF-ND 1.24 78 58 400 | 0.55 | 10.0 | 40 | 125 |1IRC740-ND 3.59 2.40 1.92 
100 | 0.077} 28 110 | 150 | IRL540PBF-ND 1.92 1.20 89 400 | 0.55 | 10.0 | 40 | 125 |IRC740PBF-ND@ 3.04 1.96 1.52 
400 | 1 55 22 | 74 |1RC730-ND 3.64 2.43 1.95 
1) 100) O16) 15 | 0 8 head 48 “38 400 | 4 55 | 22 | 74 |IRC730PBF-ND@ 220 142 140 
100 | 0.27] 92 36 | 60 | IRL520PBF-ND 1.28 75 50 
too | 054] 56 16 | 43. | IRLS10PBF-ND 1.23 7 57 500 | 0.85] 8.0 32 | 125 | 1RC840-ND 5.48 3.65 2.92 
200 | 0.18 17 6s | 125 | IRLe40PBF-ND 231 1.49 1.16 500 | 0.85] 8.0 32 | 125 |IRC840PBF-ND@ 3.36 2.16 1.68 
200 | 04 9 36 | 74. | IRL6S0PBF-ND ee 469 133 500 | 1.5 45 18 | 74 |IRC830-ND 3.71 2.48 1.99 
200° | 0.8 eb o1 | so. nteeeceenis 487 aaa a7 500 | 1.5 45 18 | 74 |IRC830PBF-ND@ 2.22 1.43 1.12 
TO-220 FULLPAK TO-247AC 
aoa loi tae js0 | 50 Mnemncosonna aor 308 ws 60 |0.009) 70 520 | 300 | IRFPO64PBF-ND 7.49 5.00 4.00 
5. | O0R| 30 ao | a2 [nreacreanns Be a5 nee 60 |0.014) 70 360 | 230 | IRFPOS4PBF-ND@ 4.49 2.99 2.40 
i ee 120 | 43 anes ped £35 ‘as 60 |0.018) 70 290 | 190 | IRFPO48PBF-ND@ 5.43 3.62 2.90 
60 |0.018) 70 290 | 190 | IRFPO48RPBF-ND@ 3.15 2.03 1.58 
60) 0.062) 30 | 120 | 8 a Oe, Soe: ele 3:02 eo |0.028| 57 | 230 | 180 | IRFPO44PBF-NDe 341 207 1.66 
60 | 0.4 14 56 | 37 | IRFIZ24GPBF-ND@ 1.94 1.25 7 
100 | 0.077] 31 120 | 180 | IRFP140PBF-ND@ 3.00 2.00 1.60 
60 | 0.2 8 32 | 27 ER CEB NDS 1-73 1.09 81 100 | 0.055] 41 160 | 230 | IRFP150PBF-ND@ 3.77 2.51 2.01 
100 | 0.077; 17 68 | 48 | IRFIS40GPBF-ND@ 2.72 1.76 1.37 200 | 0.055) 46 180 | 280 | IRFP260PBF-ND@ 4.33 2.89 2.32 
100 | 0.16 | 9.7 39 | 42 | IRFISSOGPBF-ND@ 2.17 1.40 1.09 200 | 0.085| 30 120 | 190 | IRFP250PBF-ND@ 3.33 2.22 1.78 
100 | 0.16 9.7 39 | 42 | IRLIS530G-ND 2.73 1.76 1.37 200 | 0.18 20 — | 150 | IRFP240PBF-ND@ 3.21 2.14 1.72 
100 | 0.16 | 97 39 | 42 | IRLIS30GPBF-ND® 1.82 1.17 ot 
250 | 0.06 | 44 170 | 380 | IRFP264NPBF-ND@ 3.60 2.40 1.92 
100 | 0.27 7.2 29 37 | IRLI520GPBF-ND® 1.89 1.19 88 250 | 0.075 38 — | 280 | IRFP264PBF-ND@ 6.76 4.51 3.61 
100 | 0.27 | 7.2 29 | 937 | IRFIS20GPBF-ND@ 1.79 1.15 90 250 |0.125) 23 92 | 220 | IRFP254NPBF-ND@ 3.90 2.61 2.09 
100 | 0.54] 4.5 18 | 27 | IRFIS10GPBF-ND@ 1.92 1.20 89 250 | 0.14] 23 92 | 190 | IRFP254PBF-ND@ 4.26 2.85 2.28 
200 | 0.18) 98 39 | 40 | IRFIG40GPBF-ND} 2.85 1.84 1.43 250 | 0.28) 15 — | 150 | IRFP244PBF-ND@ 3.95 2.64 244 
200 | o4 | 59 | 24 | 35 (iglesbCr eNOS iid as 400 | 02 | 23 92 | 280 | IRFP360PBF-NDe 692 462 3.69 
200 | 08 44 16 | 30 | IRFI620GPBF-ND@ 1.81 1.14 84 400 | 0.2 23 92 | 280 | IRFP360LCPBF-ND@ 12.25 9.07 7.35 
2 200 0.8 44 16 30 | IRLIG20GPBF-ND@ 2.21 1.42 1.11 3 400 0.3 16 64 190 | IRFP350PBF-ND® 4.56 3.04 2.44 
250 | 0.28 79 32 40 | IRFI644GPBF-ND@ 3.87 2.58 2.07 400 0.3 16 64 190 | IRFP350LCPBF-ND@ 6.99 4.67 3.73 
250 | 0.45 5.6 22 | 35 | IRFI634GPBF-ND@ 2.28 1.47 1.14 400 | 0.55 1 —_| 150 | IRFP340PBF-ND@ 4.73 3.15 2.52 
250 | 1.1 3.4 14 | 30 | IRFI624GPBF-ND@ 221 1.42 i 450 | 0.63 | 9.5 38 | 150 | IRFP344-ND 6.11 4.08 3.27 
250 | 2 24 a4 | 23 | IRFI¢I4GPBF-NDe 1.75 143 88 450 | 063] 95 38 | 150 | IRFP344PBF-ND® 4.89 3.26 2.61 
400. | 658:| 64 o> | 40 \IRERAGGREEne soe nee (47 500 |0.135) 32 130 | 460 | IRFP32NSOKPBF-ND@ 8.40 6.22 5.04 
400" | 0.86 | <:7 23 | 40 |inMRcCICenenne a108 aod nee 500 | 0.15) 31 124 | 460 | IRFP31N5OLPBF-ND@ 9.00 6.66 5.40 
aoa: | <4 ee as | 35 [ineenecoeenine 49 Gab 406 500 | 0.19] 23 92 | 370 | IRFP23NSOLPBF-ND@ 7.20 4.80 3.84 
400 | 1.8 26 10 | 30 | IRFI720G-ND 3.50 2.25 1.75 500 | 0.23 | 22 88 | 277 | IRFP22NS0APBF-ND@ 5.19 3.46 277 
500 | 0.24) 20 80 | 280 | IRFP460NPBF-ND 6.88 4.59 3.67 
400° | 18 26 nee See TANK, aot ese Ate 500 | 0.27] 20 80 | 280 | IRFP460APBF-ND@ 6.65 4.44 3.55 
450) 0.69) 49 | 20 | 40 aoe ooo el 500 | 0.27 | 20 80 | 280 | IRFP460PBF-ND@ 372 248 1.99 
450.) U2.) 34 14) 35 eine S75. 200. (2.00 500 | 027 | 20 80 | 280 | IRFP460LCPBF-ND® 609 406 3.25 
450 | 1.2 3.4 14 | 35 | IRFI734GPBF-ND@ 217 1.40 1.09 
500 | 0.29 6.7 27 | 45 | IRFIB8NSOKPBF-ND@ 5.23 3.49 2.79 500 | 0.27 20 80 | 280 | IRFP460P-ND 6.25 4.63 3.75 
500 | 0.28) 16 64 | 220 | IRFP17NSOLPBF-ND@ 5.25 3.50 2.80 
500 | 0.32) 68 27 | 46 | IRFIB7NSOLPBF-ND@ 3.11 2.08 1.66 500 | 0.37 14 56 | 200 | IRFP450NPBF-ND@ 5.28 3.52 2.82 
500 | 0.52) 66 44 | 60 | IRFIB7NS50APBF-ND@ 3.33 2.14 1.67 500 | 0.4 14 — | 490 | iRFP450IR-ND 661 441 3.53 
500 | 0.67 47 16 42 | IRFIBSNSOLPBF-ND® 3.29 2.12 1.65 500 0.4 14 = 190 | IRFP450PBF-ND@ 4.28 2.86 2.29 
500 | 085) 46 18 | 40 | IRFI840GPBF-ND@ 3.25 2.09 1.63 | § RoHS Compliant (Continued) 
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“wv N and P Channel HEXFETs (cont, 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (a) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | |Fig.| (v) | (@) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
500 | 0.4 14 56 | 190 | IRFP450APBF-ND@ 4.16 2.78 2.23 T0O-262 Logic Level — RoHS Compliant 
500 | 0.4 14 56 | 190 TRE oo CEs ND’, 6.55 4.37 350/ | 4 | 600 | 075] 92 37 | 170 | IRFSL9N6OAPBF-ND 3.19 2.05 1.60 
500 | 06 14 44 | 180 | IRFP448-ND 6.25 4.63 3.75 
500 | 06 4 44 | 180 | IRFP448PBF-ND@ 3.97 2.65 2.12 bPak 
500 | 0.85] 88 — | 150 | IRFP440-ND 6.00 4.00 3.20 50 | 04 15 — | — |\RFUO20PBF-NDe 1.52 95 7 
500 | 0.85 8.8 — | 150 | IRFP440PBF-ND@ 3.45 2.30 1.84 sal eos i ~~ aoe. VE wt oe 
600 | 0.18 | 27 110 | 500 | IRFP27N60KPBF-ND@ 8.40 6.22 5.04 Bos joe ee oo Te os 
60 | 02 77 — | — |IRFUO14PBF-ND@ 1.14 71 53 
600 | 0.21 26 100 | 470 | IRFP26N60LPBF-ND@ 8.32 6.16 5.00 for oor * Se 31 | 42 fREineseaenns 4e0 ‘of 0 
600 | 0.24) 22 88 | 370 | IRFP22N60KPBF-ND® 6.43 4.76 3.86 
600 | 0.27] 21 84 | 330 | IRFP2i1N60LPBF-ND@ 746 «4.98 3.99 100: | 0.54) 43 LE mm FOOLS NIK? es 90 81 
200 | 0.8 48 19 | 42 | IRFU220PBF-ND@ 1.32 83 62 
600 | 0.385 15 60 280 | IRFP15N60LPBF-ND® 6.14 4.10 3.28 200 15 26 10 25 | IRFU210PBF-ND@ 1.19 75 55 
600 | 0.4 16 64 | 280 | IRFPC60PBF-ND® 7.08 5.21 4.22 400 | 18 34 12 | 42 | IRFUS20PBF-ND@ 1.60 1.00 74 
600 | 0.4 16 64 | 280 | IRFPC60LCPBF-ND@ 7.50 5.55 4.50 5 | 250 | 20 22 8.8 | 25 | IRFU214PBF-ND@ 1.60 1.00 74 
600 | 058) 11 44 | 180 | IRFPCSOAPBF-ND@ 3.29 2.12 1.65 aor a to | a2 Waele 356 Te ae 
800 ee ht ade aaa | Ute elo: G90) — HOO). - 9:68 4oo | 36 | 17 6 | 25 | IRFU310PBF-ND® 1.72 1.08 80 
3! 600 | o6 Py 44 | 190 | IRFPCSOLCPBF-ND¢ 6.25 4.63 3.75 500 | 1.7 5.0 20 | 110 | IRFU430APBF-ND® 2.20 1.42 1.10 
600 | 082] 89 36 | 170 | IRFPC48-ND 1273 1018 7.27 500 | 3 24 ie eee te) 2.92 1.50 1.17 
ene ao aa 27 | 150 nteenneeetine aoe og ot 250 | 14 3.8 15 | 42 | IRFU224PBF-ND@ 1.62 1.02 75 
soo | 1.2 78 — | 190 | IRFPESOPBF-ND@ 6.74 4.50 3.60 500 | 3 24 8 | 42 |IRFU420PBF-ND@ 1.50 94 70 
soo | 2 5.4 22 | 150 | IRFPE40-ND 6.88 5.09 4.13 500 | 3 3.3 10 | 83. |IRFU420APBF-ND@ 1.13 wal 53 
600 |0.007) 1.4 5.6 | 36 | IRFU1NGOAPBF-ND@ 1.32 83 62 
800 | 2 5.4 22) 150 ENDS, a10, 4218 uel 600 | 44 | 20 | 80 | 42 |IRFUC20PBF-ND} 2.24 1.44 1.12 
800 | 3 44 16 | 125 | IRFPE30-ND 6.25 5.00 3.57 
800 | 3 4d 16 | 125 | IRFPESOPBF-ND 5.00 3.70 3.00 Pak Logic Level 
800 | 3 44 16 | 125 | IRFPF30PBF-ND@ 4.40 3.26 2.64 60 | 02 77 — | — JiRLU014PBF-NDe 1.12 70 52 
900 | 1.6 67 27 | 190 | IRFPF50PBF-ND@ 6.08 4.73 3.92 5 | 100 | 027) 77 31 | 42 |IRLU120PBF-ND@ 1.88 1.18 87 
900 | 25 47 19 | 150 | IRFPF40PBF-ND@ 4.01 2.67 2.14 100 See) a8 7 | 28 ee 188 wee a 
100 | 0.54] 48 17 | 25 | IRLU110PBF-ND@ 1.55 97 72 
1000 | 2 64 — | 190 | IRFPGS50PBF-ND@ 8.06 5.97 4.84 
1000) 3.5 4.3 17 | 150 | IRFPG40-ND 6.41 4.75 3.85 Super-220™ — RoHS Compliant 
1000 ) 3.5 43 17 | 150 | IRFPG40PBF-ND@ 4.66 3.11 2.49 7 | 500 | 0.023] 24 96 | 340 | IRFBA22N50APBF-ND 6.80 5.04 4.08 
1000| 5 34 — | 125 | IRFPG30-ND 6.64 4.43 3.55 . 
1000} 5 34 — | 125 | IRFPG30PBF-ND@ 339 2.26 1.81 pupenzat— RoHS Compliant 
7o:363 500 | 0.087) 46 180 | 540 | IRFPS40NSOLPBF-ND 12.67 9.86 8.17 
500 |0.078) 47 190 | 540 | IRFPS43NS50KPBF-ND 12.11 9.42 7.81 
200 | 0.18) 18 72 | 130 | IRF640LPBF-ND@ 3.39 2.18 1.70 500 |0.125| 34 140 | 450 | IRFPS35NSOLPBF-ND 9.15 6.77 5.49 
200 | 1.5 3.3 10 | 36 | IRF610L-ND 2.45 1.58 1.23 500 | 0.13] 36 144 | 446 | IRFPS37NSOAPBF-ND 8.91 6.60 5.35 
200 1.5 3.3 10 36 | IRF610LPBF-ND@ 1.75 1.13 88 9 600 0.11 40 160 570 | IRFPS40N60KPBF-ND 12.44 9.68 8.02 
250 | 0.24 14 56 | 150 | IRF644NLPBF-ND® 2.02 1.30 1.01 600 | 0.12] 38 150 | 540 | IRFPS38NGOLPBF-ND 13.54 10.53 8.73 
250 | 0.435) 8.0 32 88 | IRF634NLPBF-ND® 1.90 1.19 88 600 | 0.16 30 120 | 450 | IRFPS3ON60KPBF-ND 9.78 7.24 5.87 
a6: | ose | 48 4o | 105 eemrentneerines 300 585 = 600 |0.175) 29 110 | 480 | IRFPS29NGOLPBF-ND 10.36 7.67 6.22 
400 | 14 5.5 22 | 74 | IRF730L-ND 1.95 1.56 1.17 4-Pin Dip (HEXDIP®) 
400) 18) 33 | 18 |) 50 Bio Asis ~A88 so | o2 | 17 | — | — JirFDo10PBF-NDe 4.00 63 47 
400 | 1.8 3.3 13 | 50 | IRF720LPBF-ND® 1.82 1.17 ot 50 | — Ba — | — [fRepoosesenne {a4 can Pa 
500 | 055) 11 44 | 190 | IRFSL11NSOAPBF-ND@ 2.52 1.62 1.26 co | 04 25 20 | 13 |IRFDO24PBF-NDe 1.34 ‘a4 ‘62 
m0. | Hasl @as 20 | 34 [Rneenie aaa oa a5 60 | 02 17 14 | 1.3 | IRFDO14PBF-ND@ 1.00 63 AT 
Bane |i, | cae 20 | 31 Cemeteeerine Sane ri ree 100 | 0.27] 1.3 10 | 1.3 |IRFD123PBF-ND@ 1.60 1.00 74 
500 | 0.85 8 28 | 125 | IRF840L-ND 4.13 2.75 2.20 100 | 0.3 1.3 5.2 | 1.0 | IRFD120PBF-ND@ 1.36 85 63 
500 | 0.85] 8.0 28 | 125 | IRF840LCLPBF-ND@ 3.33 2.14 1.67 100 | 0.6 1.0 8.0 | 1.0 | IRFD110PBF-ND@ 1.24 72 48 
4 | 500 | 0.85 8.0 32 125 | IRF840ALPBF-ND@ 2.90 1.87 1.46 6 | 200 | 0.8 0.8 6.4 1.0 | IRFD220PBF-ND® 1.20 75 56 
200 | 1.5 0.6 2.5 | 1.0 | IRFD210PBF-ND@ 1.00 63 AT 
500 | 3 25) 8.0 | 50 [ipReZor nD 2.58 1.67 1.30 250 | 14 | 063 5 1 | IRFD224PBF-ND@ 1.72 1.08 80 
500 | 3 25 8.0 | 50 | IRF820LPBF-ND@ 2.07 1.33 1.04 
500 | 3 25 10 | 50 | IRF820ALPBF-ND@ 194 1.22 90 250; 2 | 045) 86) 1 Tee ale, peo." 00 le 
600 | 12 | 62 | 25 | 31 |IRFBC40LCL-ND 383 306 2.30 . ba 4 ms ; ried nein ; es 1 pe ee 
S00. Ne 82 dal Mc (SLC OND) ea 18s: ee 400 | 36 | 0.35 | 28 | 1  |IRFD310PBF-ND@ 1.88 1.18 87 
600 1.2 6.2 25 130 | IRFBC40L-ND 6.00 4.00 3.20 500 3 0.46 3 1 IRFD420PBF-ND@ 2.10 1.35 1.05 
600 1.2 6.2 25 130 | IRFBC40LPBF-ND@ 4.80 3.20 256 600 4.4 0.32 2.6 5! IRFDC20PBF-ND® 2.23 1.44 1.12 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30ALPBF-ND@ 2.00 1.29 1.00 4-Pin Dip (HEXDIP®) Logic Level — RoHS Compliant 
600 | 44 | 22 8.0 | 50 |IRFBC20L-ND 3.52 2.35 1.88 
coo | 44 | 22 | 80 | 50 | IRFBC2OLPBF-ND@ 294 189 1.47 60) 01) 25 | 20 | 18 ie Lg -_ -_ 
g | 60 | 02 17 14 | 1.3. | IRLDO14PBF-ND 1.16 73 54 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30LPBF-ND@ 3.43 2.24 1.72 100 | 0.27] 1.3 10 | 1.3. |IRLD120PBF-ND 1.42 89 66 
800 | 3 4A 16 | 125 | IRFBESOLPBF-ND@ 3.22 2.07 1.61 100 | 0.54 1 8 | 1.3 |IRLD110PBF-ND 1.07 67 50 
900 | 8 17 6.8 | 54 | IRFBF20LPBF-ND@ 2.49 1.60 1.25 | § RoHS Compliant 
IGBT Transistors 
VCE Ic Pulse Max. Delay Time 
(Sat) @ Current Power (ns) Digi-Key Price Each 
Package | VCE | Max. | TC +25°C| ICM _ | Dissipation | Td (on)| Td (off)| Part No. 1 10 100 
193] 57 14 23 23. | 125 | CPV362M4K-ND 46.00 36.80 32.20 
2.2 72 22 23 42 | 120 | CPv362M4U-ND 57.50 46.00 34.50 
ims-2 | 600| 183; 18 50 36 37 | 400 | CPV363M4F-ND 41.00 3280 24.60 
2.2 14 22 36 55 | 107 | CPV363M4K-ND 70.85 56.68 42.51 
22 13 40 36 43 | 140 | CPV363M4U-ND 51.35 41.08 30.81 HIS X19: NG 
23 24 48 63 50 | 170 | CPV364M4K-ND 70.85 56.68 42.51 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. u 10 100 (A) (Vv) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
SMB TO-220AC 
1 15 0.34 140 -55~ 150 | 10BQ015-ND 1.16 73 54 19 15 0.32 700 -55~100 | 19TQ015-ND 4.58 3.05 2.44 
1 15 0.34 140 -55~ 150 | 10BQ015PBFCT-ND® 1.19 -70 7 19 15 0.32 700 -55~100 | 19TQ015PBF-ND® 2.98 1.92 1.49 
1 15 0.34 140 -55~ 150 | 10BQ015PBFTR-ND® 441.00/3,000 20 15 0.25 700 -55~125 | 20L15TPBF-ND® 1.83 1.18 92 
1 30 0.30 360 -55~ 150 | STPS1L30UPBFCT-ND® 99 58 39 20 15 0.25 700 -55~125 | STPS20L1SDPBF-ND® 1.69 1.06 79 
1 30 0.30 360 -55~ 150 | STPS1L30UPBFTR-ND® 463.50/3,000 6 35 0.53 690 -55~175 | 6TQO035PBF-ND® 2.80 1.80 1.40 
1 30 0.30 430 -55~ 150 | 10BQ030-ND 1.21 ry AT 75 35 0.84 690 -65~ 150 | MBR735PBF-ND@ 1.08 68 50 
1 30 0.30 430 -55~ 150 | 10BQ030PBFCT-ND® 96 57 38 10 35 0.49 1050 -55~175 | 10TQO035PBF-ND® 2.43 1.56 1.22 
1 30 0.30 430 -55~ 150 | 10BQ030PBFTR-ND® 441.00/3,000 10 35 0.84 1080 -65~150 | MBR1035PBF-ND@® 1.56 98 73 
1 40 0.53 430 -55~ 150 | 10BQ040PBFCT-ND® 72 42 28 15 35 0.50 990 -55~ 150 | 12TQO035PBF-ND® 2.70 1.74 1.35 
1 40 0.53 430 -55~ 150 | 10BQ040PBFTR-ND® 405.00/3,000 16 35 0.63 1060 -65~150 | MBR1635PBF-ND® 2.14 1.38 1.07 
1 60 0.57 700 -55~ 150 | 10BQO060PBFCT-ND® ye 45 -30 18 35 0.6 1800 -55~175 | 18TQ035-ND 3.00 2.00 1.60 
1 60 0.57 700 -55~ 150 | 10BQO060PBFTR-ND® 429.00/3,000 18 35 0.6 1800 -55~175 | 18TQO035PBF-ND® 2.80 1.80 1.40 
| 100 0.78 780 -55~175 | 10BQ100PBFCT-ND® 57 33 22 20 35 0.51 1800 -55~150 | 20TQ035PBF-ND® 2.94 1.89 1.47 
1 100 0.78 780 -55~175 | 10BQ100PBFTR-ND® 501.00/3,000 6 40 0.53 690 -55~175 | 6TQO040PBF-ND@ 2.91 1.87 1.46 
2 30 0.370 350 -55~ 150 | 20BQ030PBFCT-ND® 57 33 22 10 40 0.49 1050 -55~175 | 10TQO040PBF-ND® 2.55 1.64 1.28 
2 30 0.370 350 -55 ~ 150 | 20BQ030PBFTR-ND® 501.00/3,000 15 40 0.50 990 -55~150 | 12TQO040PBF-ND@ 2.87 1.85 1.44 
SMA 18 | 40 | 0.53 1800 -65~175 | 18TQO40PBF-ND@ 268 1.73 1.34 
1.5 40 0.54 120 -55~ 150 | 10MQ040NPBFCT-ND® 83 49 33 20 40 0.51 1800 -55~150 | 20TQ040PBF-ND® 2.65 1.71 1.33 
1.5 40 0.54 120 -55~ 150 | 10MQ040NPBFTR-ND® 1020.00/7,500 75 45 0.57 690 -65~ 150 | MBR745!IR-ND 1.80 1.13 84 
3 40 0.42 330 -40~150 | 15MQ040NPBFCT-ND® 1.13 .66 44 75 45 0.57 690 -65~150 | MBR745PBF-ND@ 1.08 68 50 
3 40 0.42 330 -40~ 150 | 15MQ040NPBFTR-ND® 1680.00/7,500 10 45 0.57 1050 -65~150 | MBR1045PBF-ND® 1.21 76 56 
1.5 60 0.63 40 -55~ 150 | 10MQO60N-ND 1.04 61 AI 15 45 0.50 990 -55~ 150 | 12TQO045PBF-ND® 3.01 1.94 1.51 
1.5 60 0.63 40 -55~ 150 | 10MQO060NPBFCT-ND® 83 49 33 16 45 0.57 1800 -65~ 150 | MBR1645PBF-ND® 1.75 1.13 88 
1.5 60 0.63 40 -55~ 150 | 10MQO060NPBFTR-ND® 870.00/7,500 6 45 0.53 690 -55~175 | 6TQO045PBF-ND® 3.12 2.01 1.56 
1.5} 100 0.78 120 -55~ 150 | 10MQ100N-ND 1.04 61 At 10 45 0.57 1050 -55~175 | 10TQ045PBF-ND® 1.59 1.00 74 
1.5} 100 0.78 120 -55~ 150 | 10MQ100NPBFCT-ND® 83 49 33 18 45 0.6 1800 -55~175 | 18TQ045PBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
1.5 | 100 0.78 120 -55~ 150 | 10MQ100NPBFTR-ND® 870.00/7,500 20 45 0.57 1800 -65~150 | 20TQ045PBF-ND® 2.63 1.69 1.32 
SMC 8 60 0.72 850 -55~175 | 8TQO60PBF-ND® 1.60 1.00 74 
3 | 15 | 0.35 650 -55~100 | 30BQ015PBFCT-ND@ 216 1.39 1.08) | 15) 60 | 0.56 1000 55 ~ 150 | 15TQO60PBF-ND® 258 1.66 1.29 
3 | 15 | 0.35 650 -65~100 | 30BQ015PBFTR-ND® 1296.00/3,000 8 | 80 | 0.72 850 55~175 | 8TQO80PBF-ND® 3.250 2.17 1.74 
3 40 0.51 2000 -55~150 | 30BQ040-ND 2.07 1.33 1.04 8 100 0.58 850 -55~175 | 8TQ100PBF-ND@ 1.84 1.19 93 
3 | 40 | 051 2000 -55 ~ 150 | 30BQ040PBFCT-ND@ 1.89 1.18 88 TO-220AB 
3 40 0.51 2000 -55~ 150 | 30BQ040PBFTR-ND® 861.00/3,000 40 15 0.41 700 -55~125 | 40L15CTPBF-ND@ 3.15 2.10 1.68 
3 60 0.58 1200 -55 ~ 150 | 30BQ060PBFCT-ND® 1.40 .88 65 40 15 0.25 700 -55~125 | STPS40L15SCTPBF-ND@ 3.27 2.11 1.64 
3 60 0.58 1200 -55~ 150 | 30BQO060PBFTR-ND® 861.00/3,000 40 20 0.34 1000 -55~150 | 47CTQO020PBF-ND® 3.34 2.15 1.67 
3 60 0.61 790 -55~ 150 | MBRS360CT-ND 1.48 93 69 30 30 0.37 = -55~ 150 | STPS30L30CTIR-ND 3.14 2.10 1.68 
3 100 0.79 2100 -55~175 | 30BQ100PBFCT-ND® 1.16 73 54 30 30 0.37 = -55~150 | STPS30L30CTPBF-ND@ 2.04 1.32 1.03 
3 100 0.79 2100 -55~175 | 30BQ100TR-ND 1528.80/3,000 30 30 0.40 900 -55~150 | 32CTQ030-ND 4.09 2.73 2419 
3 100 0.79 2100 -55~175 | 30BQ100PBFTR-ND® 870.00/3,000 30 30 0.40 900 -55~150 | 32CTQO30PBF-ND® 2.85 1.84 1.43 
SOT-223 30 30 0.37 1450 -55~150 | 30L30CTPBF-ND® 2.93 1.89 1.47 
2 45 0.54 390 -55~150 | 20CJQ045-ND 1.72 1.08 80 40 30 0.48 1100 -55~ 150 | 42CTQO030PBF-ND® 3.38 2.26 1.81 
2 60 0.56 385 -55~ 150 | 20CJQ060-ND 1.81 1.14 84 60 30 0.44 1500 -65~150 | 62CTQO030PBF-ND® 3.75 2.50 2.00 
2 100 0.56 385 -55 ~ 150 | 20CJQ100-ND 1.74 1.09 81 15 35 0.72 690 -65~150 | MBR1535CTPBF-ND® 1.78 1.15 89 
C-16 — RoHS Compliant 20 35 0.57 1060 -65~ 150 | MBR2035CTPBF-ND® 1.92 1.24 97 
33] 40 | 0.55 470 -40~ 150 | 31DQ04-ND 103. 88 ~=61) | 12) 35 | 053 690 -55~175 | 12CTQO35PBF-ND@ 230 148 1.415 
3 | 40 | 06 430 -40~150 | MBR340IR-ND 53 .31—tsiaat | | 15) 35 | 054 810 -55~ 150 | 15CTQ035-ND 320 206 1.60 
31 50 | 073 460 -40~150 | MBR350-ND 6s 40 .27| | 15] 35 | 051 810 -55~ 150 | 15CTQ035PBF-ND® 230 148 1.15 
3.3 50 0.58 340 -40~150 | 31DQ05-ND .89 52 35 20 35 0.57 1060 -55~175 | 20CTQ035-ND 3.38 2.25 1.80 
3 60 0.73 460 -40~150 | MBR360-ND 64 38 125 20 35 0.57 1060 -55~175 | 20CTQO035PBF-ND® 2.84 1.83 1.42 
33/60 | 058 340 “40-150 | 31DQ06-ND 143. 6 44) | 30] 35 | 073 1060 -65~150 | MBR2535CTPBF-ND® 214 138 1.07 
33| 90 | 0.85 210 -40~ 180 | 31DQ09-ND 123. 72 ~~ ~.ag| | 15| 40 | 0.51 810 -55~ 150 | 15CTQO40PBF-ND@ 263 169 1.32 
33) 90 | 0.85 210 -40~ 180 | 31DQ09TR-ND 430.80/1,200 12} 40 | 053 690 -55~175 | 12CTQO40PBF-ND@ 236 152 1.19 
3.3| 100 | 0.85 210 -40~150 | 31DQ10-ND 1.06 62 41] RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 
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81 4: Cathode 
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IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (v)_| (V)_|tp=5ysSine| Temp (°C) | Part No. 1 to 100} |(A)| (V) | (V)_ |tp=5ysSine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
20} 40 | 0.57 1060 -55 ~ 175 | 20CTQ040-ND 395 264 211| | 40] 15 | 0.25 700 -55~ 125 | STPS40L1S5CWPBF-ND@ 2.98 192 1.49 
20} 40 | 0.57 1060 -55 ~ 175 | 20CTQO40PBF-ND@ 284 183 1.42; |65| 15 | 0.46 1500 -55~ 125 | 65PQ015PBF-ND@ 3.03 2.02 1.62 
30 | 40 0.56 1060 -55~ 175 | 30CTQO40PBF-ND@ 2.98 192 1.49 80 | 20 0.32 2200 -55~150 | 80CPQ020PBF-ND® 4.41 2.94 2.36 
30 | 40 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 25CTQO40PBF-ND® 3.39 226 1.81 50 | 30 | 0.38 2180 -55~ 150 | 52CPQ030PBF-ND® 11.250 833 6.75 
12| 45 | 0.53 690 -65~175 | 12CTQO45PBF-ND® 219 141 1.10) [70] 30 | 0.51 2180 “55 ~ 150_| 72CPQ030PBF-ND@ 4.80 3.20 2.56 
15; 45 | 0.51 810 -55~150 | 15CTQO45PBF-ND@ 2.46 158 123] | 30] 95 | 0.50 1020 “55 ~ 150 ae uaa ot ieee sees 
4o| 45 | 06 900 -65~150 | MBR4045CTPBF-ND® 205 1.92 1.03/ | 9°) 95 | 950 | 1020 | 5 ~ 150 oO ee aaa mee, eee fee 
15| 45 | 0.57 690 -65~ 150 | MBR1S45CTPBF-ND@ 173 10a go] | 80) 9 | 060 | 10200 | 65-150 TEE eau, 2S EE 128 
20} 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBR2045CTIR-ND 267 1.72 1,94| | 4°} 3 | 048 Bet “55-150 Racoon one 820 
30 | 40 | 0.50 1020 -55 ~ 150_| 30CPQ040-ND 6.33 4.22 3.38 
20} 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBR2045CTPBF-ND@ 182 117 91 
30] 40 | 0.50 1020 -55~ 150 | 30CPQ040PBF-ND¢ 411 274 2.20 
30| 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBR2545CTIR-ND 313 2.02 157] | 4g | ag | oa mas 55~150 eGROECneen ae Bias’. ek. née 
30} 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBR2545CTPBF-ND@ 214 1.38 © 1.07| | 49| 49 | 0.42 4040 55~150 [eeGe tenons digg, SO" Bue 
30) 45) 0.76 | 1020 | 66 EO EES ain 3.09 1.99 1.55) | 40] 40 | 0.43 | 3500 | -55~150 | STPS40L40CWPBF-ND® 373 249 2.00 
20) 2824 joes aoe aed | UCIT NOK? 228 147 1.14) | ao | 45 | 0.42 1240 -55~ 150 | STPS40L45CWPBF-ND® 270 1.74 1.35 
30} 45 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 25CTQO45PBF-ND@ 202 1.31 1.02} [301 45 | 0.60 1020 “65-150 | MBR3045WTPBF-ND® 214. 1.38 41.07 
30] 45 | 0.62 1060 -55~ 175 | 30CTQO45PBF-ND¢@ 3.05 196 1.53] |40| 45 | 0.42 1240 -55~ 150 | 40L4SCWPBF-ND@ 337 217 1.69 
40} 45 | 0.53 1240 -55 ~ 150 | 40CTQO45PBF-ND@ 3.00 1.94 1.51] | 40] 45 | 0.59 1020 -55~ 150 | MBR4045WTPBF-ND@ 216 140 1.09 
60} 45 | 0.53 1500 -65 ~ 150 | 6OCTQO45PBF-ND@ 522 348 279; |60| 45 | 0.69 2900 -55~ 150 | MBR6045WTPBF-ND@ 292 188 1.46 
60} 45 | 0.57 2600 -65 ~ 175 | 61CTQO45PBF-ND@ 483 3.22 258| |30| 45 | 0.50 1020 -55 ~ 150_| 30CPQ045-ND 658 4.87 3.95 
30} 50 | 0.56 1000 -55 ~ 150 | 30CTQOS50PBF-ND@ 3.42 228 1.83| | 30] 45 | 0.50 1020 -55~ 150 | 30CPQ045PBF-ND® 558 372 2.98 
1e| 60 | 0.58 850 -55~175 | 16CTQO60PBF-ND® 259 1.67 1.90] |49|) 45 | 043 | 3500 | -55~ 150 ee ee Bier B09" ont 
30] 60 | 062 | 1060 | -55~150 | 30CTQO60PBF-ND® 279 1.80 140] [40] 45 | 043 | 3500 | -E5~ 150 He eS ian GEO: eee 202 
40] 60 | 0.75 1000 -55~150 | 48CTQO60PBF-ND@ 284 183 1.42] | 90] 50 | 0.50 es “55 ~ 150 Oe oot) ieee a 
16| 80 | 072 850 -85~ 175 | 16CTQO80PBF-ND@ 399 214 1.67; |S0| 50 | 050 | 1020 | -65~ 150 [eCRecbOrE Ee, 65) S10: 288 
30} 80 | 067 850 -85~ 175 | 30CTQO80PBF-ND 210 1.95 1.05| | 40) 50 | 049 | 3200 | -55~ 150 HE ota on. “Geet _ wee 
40] 60 | 0.77 3200 -55~ 150 | MBR4060WTPBF-ND® 335 216 1.68 
20| 90 | 0.85 850 -65 ~ 150 | MBR2090CTPBF-ND® 214 138 1.07] | a0} 69 | oso 4050 35-150 ener Age Bs B46 
40} 100 | 0.81 850 -55 ~ 175 | 43CTQ100PBF-ND@ 348 224 6174) 140] 6 | gag apo, 35-150 [AnOnBOneneenion gas. Spa” Aik) 
18) 400. 0:72 850 scenic Neel rishratlek, 2.78 1.79 1.38) | 30 | 60 | 056 | 1020 | -55~ 150 | STPS30L60CWPBF-ND® 245 158 1.23 
30 | 100 | 0.67 850 -55 ~ 175 | 30CTQ100PBF-ND@ 221 142 1.11] Fag] ~g0 067 oon 55-175 Netenacenn Gai Gea: 158 
60 | 100 | 0.69 1500 -65 ~ 175 | 683CTQ100PBF-ND@ 656 4.37 3.50| | 39| go | o67 56 65-175 [OCOROCnORn ENDS eyes AED cao 
10 150 0.73 620 -55~175 | 10CTQ150PBF-ND® 2.40 1.55 1.21 40 80 0.61 2950 -55~175 | 40CPQO080PBF-ND@ 10.59 7.06 5.65 
20} 150 | 0.66 1030 -55 ~ 175 | 20CTQ150PBF-ND@ 182 117  .91| |30] 90 | 067 920 -55~175 | 30CPQ090-ND 525 350 280 
40} 150 | 0.71 150 -55 ~ 175 | 40CTQ150PBF-ND@ 248 1.60 1.24| |30| 90 | 067 920 -55~175 | 30CPQO90PBF-ND¢ 414 276 2.21 
60 | 150 | 0.69 710 -55 ~ 175_| 60CTQ150PBF-ND@ 4.20 280 224| |30| 100 | 0.67 920 -55~175 | 30CPQ100-ND 841 623 5.05 
TO-244AB 30 | 100 | 067 920 -55~175 | 30CPQ100PBF-ND 345 230 1.84 
400] 15 | 0.47 | 4000 | -55~175 | 445CNQ015-ND® 67.50 64.00 41.85] | 40 | 100 | 0.77 | 2850) | 55 ~ 175 Hee RED S82" 1S88'> S1 
200/ 35 | 049 | 26000 | -55~150 | 200CNQ035-ND 62.50 50.00 37.50] | 60 | 100 | 064 | 2200 “85 ~ 175 Oa mig. See aor 
200} 35 | 058 | 16000 | -85~175 | 201CNQ035-ND@ 63.02 50.42 37.82 |S0| 140 | 0.67 220 55~175 [SOCROMORBENES, EE 
300] 35 | 059 | 16000 | -55~175 | 301CNQ035-ND¢@ 62.50 50.00 97.50| | 2°} 10 | 1 1000 | 38 oe EES, Ta a 
200] 40 | 0.49 26000 -55 ~ 150 | 200CNQ040-ND@ 62.50 50.00 37.50| | 8° | 15° | 067 esto hammer checeslbs ik, “Bee: ~. 208 
so | 150 | 071 1930 -55~175 | 80CPQ150PBF-ND 7.35 5.44 4.41 
200] 40 | 0.58 | 16000 | -55~175 | 201CNQ040-NDe 63.02 50.42 37.82 70-2408 = "Ros Compliant 
300) 40 | 059 | 16000 | -55~175 | 301CNQ040-ND@ 62.50 50.00 37.50 
200] 45 | 0.49 26000 -55 ~ 150 | 200CNQ045-ND@ 60.37 48.30 36.23| | 162} 30 | 046 7900 menage ocho NE) 2.60) "90.00 87:90 
200! 45 | 0.58 | 16000 | -55~175 | 201CNQ045-ND@ 62.50 50.00 39750] [900] 30 | 056 | 10000 | -55~ 150 eae ore eee ae 
200] 50 | 0.58 16000 -55~175 | 201CNQ050-ND@ 63.02 50.42 97.82| |'?| 36 | 060 a0 oe OO a Ooo vce Selene 
160; 35 | 0.63 | 11500 | -55~175 | 161CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
200] 80 | 0.70 | 16000 | -55~175 | 203CNQ080-NDe 62.50 50.00 37.50] J4ey| 4g | oo aie 55-150 [Meneraneenntten peep canon? “e7aa 
300/ 100 | 0.72 | 22000 | -55~175 | 303CNQ100-ND@ 70.00 86.00 42.00| |455]—4g | aaa | a1s00 |) 2882478 STS MGGaEINIE So EDO CBTEO 
200| 135 | 0.71 | 10000 | -55~175 | 209CNQ135-ND@ 54.37 43.50 38.07! |,.0| as | o¢o cigs 35-150 (eoeNenene Boba BAB. Van eb 
TO-287AC 160| 45 | 0.63 | 11500 | -55~175 | 161CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
40] 15 | 0.25 700 -55~125 | 40L15CW-ND 5.25 3.50 280] |160| 80 | 0.80 9000 -55~175 | 163CMQ080-ND 62.50 50.00 37.50 
40] 15 | 0.25 700 -55~ 125 | 40L1SCWPBF-ND@ 3.57 238 1.91] |160| 100 | 0.80 9000 -55~ 175 | 163CNQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
40} 15 | 0.26 700 -55 ~ 125 | MBR40L15CW-ND 3.95 277 2.10] |160| 100 | 0.98 9000 -55~ 175 | 163CMQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
40 | 15 | 0.26 700 -55 ~ 125_| MBR40L15CWPBF-ND@ 2.70 1.74 1.35] RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 
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IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (v)_ | (V)_ |tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. il 10 100 | |(A)| (Vv) | (V) |tp=5ys Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
TO-262 5 | 80 | 066 1900 -55~175 | 50SQ080-ND 210 1.35 1.05 
40| 15 | 0.25 700 -55~125 | 40L15CT-1PBF-ND® 3.30 213 1.66 5 | 100 | 0.52 1900 55 ~175 | 50SQ100-ND 280 181 1.44 
40) 20 | 0234 1000 55 ~150 | 47CTQ020-1-ND 419 280 224| | 5 | 100 | 052 1900 -55 ~ 175 | 50SQ100TR-ND 1681.50/1,500 
30| 30 | 0.40 900 -65~ 150 | 32CTQ030-1PBF-ND@ 3.73 249 1.99 D-60 
40} 30 | 038 1100 -55~ 150 | 42CTQ030-1-ND 511 4.09 3.07] |150] 15 | 0.80 = -55~175 | 155CMQ015-ND@ 62.50 50.00 40.00 
30} 35 | 073 1060 -65~ 150 | MBR2535CT-1-ND 245 1.97 1.48] |150] 30 | 0.65 9200 -55~ 175 | 152CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76 
is | 35 | 057 690 765-150 | MBR1535CT-1-ND 258 1.66 129] |150| 35 | 0.60 6600 -55 ~ 150 | 150CMQ035-ND@ 62.50 50.00 37.50 
30) 45 | 056 1060 -55~175 | 30CTQ045-1PBF-ND® 217 1.40 1.09] |150) 35 | 065 9200 -55~175 | 151CMQ035-ND@ 62.50 50.00 937.50 
4o) 45 | 048 1240 55-150 | 40CTQ045-1PBF-ND@ 279 1.80 140/ |150) 40 | 060 6600 -55 ~ 150 | 150CMQ040-ND@ 62.50 50.00 37.50 
15 45 0.84 690 -65~150 | MBR1545CT-1-ND 1.84 1.48 4.11 150 40 0.65 9200 -55~175 | 151CMQ040-ND@ 62.50 50.00 37.50 
20 45 0.57 1060 -65~150 | MBR2045CT-1-ND 3.84 2.56 2.05 150) 45 0.60 6600 -55~ 150 | 150CMQ045-ND@ 62.50 50.00 37.50 
a oe 4060 65-150 INBRESIEGIEEENDS 198. 128. 100] |150| 45 | 0.65 9200 -55~175 | 151CMQ045-ND@ 62.50 50.00 937.50 
30 | 45 | 073 1060 65-150 | MBR2545CT-1-ND 343. 221 172) |150| 45 | 0.60 6600 -55 ~ 150 | 150CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12 
a0: ie Woe i060 65~150 [MRRoecemieeet ines 211 136 ©1.06| |150| 80 | 080 7000 -55 ~ 175 | 153CMQ080-ND@ 71.33 57.06 42.80 
30] 45 | 06 1020 -65 ~ 150 | MBR3045CT-1-ND 419 280 2.24 pete 
30 45 0.6 1020 -65 ~150 | MBR3045CT-1PBF-ND@ 3.21 2.414 1.72 80 15 0.36 5200 -55~ 100 | 85CNQ015APBF-ND® 15.80 12.29 10.18 
Ol as= \oo8 a 65-150 [INBBIOIEGEEENDS 214. 138 10a] |110| 15 | 0.33 5050 -55~ 125 | 115CNQO15APBF-ND@ 13.50 10.50 870 
30° | 60> 0.86 fe00 -55 ~ 150 | 30CTQ060-1PBF-ND@ 214 «138 ©1108) | 80| 20 | 0.32 6000 -55 ~ 150 | 87CNQO20APBF-ND@ 14.56 11.33 9.39 
ag°| seo: 068 i000 55-150 (eeroceomenrering 494 330 264; | 80] 30 | 0.37 5100 -55~ 150 | 82CNQO30APBF-ND@ 15.19 11.82 9.79 
DB leo oae ee 65-150 NnReOsO Teint 343. 221 172| [110] 30 | 0.39 5100 -55 ~ 150 | 112CNQ030APBF-ND® 13.50 10.50 8.70 
30 | 80 | 0.67 850 -55~175 | 30CTQ080-1PBF-ND@ 381 2.55 2.04] | 80) 35 | 0.47 5800 *55~ 150 | 80CNQ035A-ND 19.92 15.40 13.32 
Soleo 1070 350 “65-150 IERECSOG ENT 343.246 172] | 80| 35 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO35APBF-ND@ 14.90 11.59 9.60 
16 | 100 | 0.58 850 -55~175 | 16CTQ100-1PBF-ND@ 217 1.40 1.09 | 8| 95 | 054 | 4600 aammaeme| OME) 1480". A158. 9.60 
50-166. 396 ae. 65150 [Ronen aeameaanne 247169 ~«124| | 80] 40 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO40APBF-ND@ 14.90 11.59 9.60 
40 | 100 | 0.67 850 -55~175 | 43CTQ100-1PBF-ND® 3.92 222 1.78; |80| 40 | 0.54 #000) *55~ 175, (eRe 1Os10) Nese 1076. 
45, 460% 698 B56 55~175 [GOTOEoniNe! 300 193 150| | 8] 45 | 047 5800 -55~150 | 80CNQO45APBF-ND@ 11.59 9.02 7.48 
DO-41/D0-204AL — RoHS Compliant 80] 45 | 0.54 4600 -55~ 175 | 81CNQO45APBF-ND@ 14.90 11.59 9.60 
110] 45 | 0.55 4000 -55~175 | 111CNQO45APBF-ND@ 13.50 10.50 870 
1] 30° | 0.55 _ 40-150 Ne 67 8828) Jato] 45 | 05 5400 -55 ~ 150 | 110CNQ045APBF-ND@ 13.50 1050 870 
1.1) 30 | 0.55 225 40-150 | RIDOCSNc 39 23-15) | go | 80 | 067 7000 -55 ~ 175 | 83CNQO80APBF-ND@ 14.30 11.13 9.22 
fet | -80% |/.0.88 2° 40-150 OEE 418,015,000) 80] 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 83CNQ100APBF-ND@ 11.74 943 7.57 
39') 80" | .0:55 a10 eae © DC HK LD) 93 54 38) 440] 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 _| 113CNQ100APBF-ND® 1350 10.50 8.70 
1] 40 | 0.55 225 -40~ 150 | 1N5819IR-ND 54 32 peieer 
1) 340. | O88 eee 10 150 aD Sd ee 18) Tro] 45 | 033 5050 -55~ 125 | 115CNQO15ASL-ND 15.03 11.70 9.69 
He) 2202 «(20-39 ee? memmeaams| cea) #19:00/5,000 80 | 35 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ035ASL-ND 13.69 10.66 8.83 
! 80" | 30:88 190) eeiagam| 2S oN) ae a 18) | G0) 35 | 0.54 4600 -55~ 175 | 81CNQO35ASL-ND 13.70 10.66 8.84 
11) "80° | 0.88 150 40~ 150 Ee 280 22 18) | a0] 40 | 054 | 4600 -55~ 175 | 81CNQO40ASL-ND 13.70 10.66 8.84 
Ts 2602 | 0:68 150 40~ 150 IMBRIEONE 3319121 | gy] 45 | 054 | 4600 -55 ~175 | 81CNQO45ASL-ND 1370 10.66 8.84 
Heh SBOE, 20.88 ipo aman (24ND St 30-19) Jato] as | 05 5400 -55 ~ 150 | 110CNQO45ASL-ND 1747 13.51 11.68 
1.1) 60 | 0.58 150 ~40~ 150 iipegeT Ne 625.00/5,000 110) 45 | 055 4000 -55~175 | 111CNQO45ASL-ND 13.84 10.77 8.92 
1.1) 90 | 0.85 85 ~40~ 150 BGO c Ne 57 33-21) | go] 80 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 83CNQO80ASL-ND 16.14 12.48 10.79 
1.1) 90 | 0.85 85 40~150 | P@OSTR:ND) 700.00/5,000 110] 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 113CNQ100ASL-ND 18.43 14.34 11.88 
1 | 100 | 0.68 200 -40~ 150 | MBR1100-ND 40 23 15 D61:5.SM 
1.4 | 100 | 0.85 85 -40~ 150 _| 11DQ10-ND 46 27 AT 
D01204AR= RoHS compliant 110] 15 | 0.33 5050 -55~ 125 | 115CNQ015ASM-ND 14.70 11.36 9.83 
80] 30 | 037 5100 -55 ~ 150 | 82CNQO30ASM-ND 16.24 12.56 10.86 
9) 15 | 031 2900 *55~100 | 95SQ015-ND 3.47 2.39 1.90) | go] 35 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQ035ASM-ND 16.46 12.81 10.61 
8 | 30 | 0.44 2400 55 ~175 | 80SQ030-ND 1.89 1.18 88} | 80] 40 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO40ASM-ND 13.70 10.66 8.84 
9 30 | 0.42 2150 55 ~ 150 | 90SQ030-ND 1.55 1.24 93] | 80} 40 | 0.54 4600 -55~ 175 | 81CNQ040ASM-ND 16.10 12.44 10.76 
8 | 35 | 0.53 oe 5-175 Eee ae 160 1.20 86) | go| 45 | 0.47 5800 -55~ 150 | 80CNQ045ASM-ND 15.94 12.32 10.65 
a aoe “55 ~ 175 (BCSGueSUESND 1215,00/1,500 so} 45 | 0.54 4600 -55 ~ 175 | 81CNQO45ASM-ND 13.70 10.66 8.84 
9} 35 | 0.42 2150 -55~150 | 90SQ035-ND 198 1.28 1.00] }110) 45 | 05 5400 -55~ 150 | 110CNQ045ASM-ND 14.06 10.94 9.07 
8 | 40 | 053 2400 -55~175 | 80SQ040-ND 184 147 1.06] | 80] 60 | 056 5000 -55 ~ 150 | 88CNQO60ASM-ND 16.57 12.77 10.99 
9} 40 | 048 2150 -55~150 | 90SQ040-ND 2.24 1.44 1.12] | 80} 80 | 067 7000 -55 ~ 175 | 83CNQO80ASM-ND 16.82 13.09 10.85 
8 | 45 | 053 2400 -55~175 | 80SQ045-ND 2.03 1.31 1.02 D-PAK 
8 | 45 | 053 2400 -55~175 | 80SQ045TR-ND 1261.50/1,500 425) cao: 4) way aT “55-150 | 12CWQ03EN-ND Digi! ~- Aisa. aoa 
9 45 | 0.48 2150 -55~ 150 | 90SQ045-ND 2.04 132 1.03 12 | 30 | 047 320 -55 ~ 150 | 12CWQO3FNTR-ND 1636.00/2,000 
5 | 60 | 0.65 225 -65~ 150 | 50SQ060-ND 2.00 1.29 1.00] pons Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1244 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Schottky Rectifiers (cont) 
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HALF-PAK/D-67 


1/4-20 30.40 


UNC-2B. 
+ D 


¥ 


4.11 


@ 12.83 


Base Cathode 


Bridge Rectifiers 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


Storage Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


6.35 (4x) 


02.4 
4 


IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) (Vv) (V) |tp=5psSine| Temp (°C) | Part No. 10 100 
7 40 0.49 500 -40~150 | 6BCWQ04FNTRCT-ND 1.97 1.27 99 16 | 45 0.57 1800 -65~150 | MBRB1645PBF-ND@ 256 165 1.28 
7 | 40 | 049 500 -40 ~ 150 | 6CWQO4FNTR-ND 1576.00/2,000 1o| 45 | 057 1060 -65~ 150 | MBRB1045-ND 297 238 1.43 
epee eae an AO 180 ie aeilies wr 414 82) ap | as | 083 690 -55~ 175 | 12CTQ045S-ND 266 213 1.60 
3.5| 60 | 0.61 490 -40 ~ 150 | 30WQO6FNTR-ND 1694.00/2,000 

20) 45 | 0.57 1060 -55~ 175 | 20CTQ045S-ND 4.00 3.20 2.40 
5.5| 60 | 0.57 320 -40 ~ 150 | SOWQO6FNTRR-ND 2856.00/3,000 

30] 45 | 073 1060 -65 ~ 150 | MBRB2545CTTRL-ND 1792.00/800 
7 | 100 | 0.81 440 -40~ 150 | 6CWQ10FN-ND 271 175 1.36 
7 | 100 | 0.81 440 -40~ 150 | 6CWQ10FNTR-ND 2170.00/2,000 15) 60 | 0.66 | 1000 | -55~150 Ree ee B90" 200 72168 

D-2PAK 30] 60 | 062 1060 -55~ 150 | 30CTQO60STRLPBFCT-ND@ 483 3.22 258 

19] 15 | 036 700 -55~100 | 19TQ01SSTRL-ND 2184.00/800 30] 60 | 062 1060 -55 ~ 150 | 30CTQO60STRLPBFTR-ND@ 1646.40/800 
30] 30 | 0.49 1000 -55 ~ 150 | 32CTQO30STRL-ND 1932.00/800 16 | 80 | 0.58 850 -85 ~ 175 | 16CTQO80S-ND 348 2.24 1.74 
40] 30 | 0.48 1100 -55~ 150 | 42CTQO30STRL-ND 1556.00/800 8 | 100 | 0.72 850 -55 ~175 | 8TQ100STRR-ND 1792.00/800 
TP) gsee. || O28 990 “5~ 150 3.38 2.70 2.03) | 16] 400 | 0.72 850 -55 ~175 | 16CTQ100S-ND 572 458 3.28 
20] 35 | 0.57 1060 -55 ~175 | 20CTQ035S-ND 3.97 318 2.39 

20] 100 | 0.95 850 -65 ~ 150 | MBRB20100CTTRL-ND 1608.00/800 
20] 35 | 0.51 1800 -55 ~ 150 | 20TQ035S-ND 319 255 1.92 

io | 150 | 0.93 620 -65 ~ 175 | 10CTQ150S-ND 459 3.06 2.45 
30] 35 | 0.56 1060 -55~175 | 30CTQ035S-ND 3.96 317 2.38 

16 | 400 | 1.19 100 -65~175 | 16CTUO4S-ND 316 211 1.69 
15 | 35 | 0.57 690 -65 ~ 150 | MBRB1535CT-ND 315 210 1.68 
15 | 35 | 0.57 690 -65 ~ 150 | MBRB153SCTPBF-ND¢@ 214 138 107 Halt Pak/D:67 
16 | 35 | 0.57 1800 -65~ 150 | MBRB1635PBF-ND@ 176 114 89] |120] 15 | 0.39 10800 -55~ 100 | 125NQ015R-ND® 25.00 20.00 14.29 
20] 35 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBRB2035CT-ND 3.20 256 1.92) |180] 15 | 04 15000 -55~ 100 | 185NQ015R-ND 1916 14.90 12.35 
75| 45 | 0.57 690 -65~ 150 | MBRB745PBF-ND@ 198 123 91) pons Compliant 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge | Instant Ave. Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse] Current | Forward| Rectified | Digi-Key Price Each Reverse] Current |Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt. (V)|10ms (A)/ Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt. (V)|10ms (A)| Volt. (V) |Current (A)| Part No. 10 100 
50 350 14 25 26MBOSA-ND 6.69 4.46 3.57 800 350 14 25 GBPC2508A-ND 5.31 3.55 2.84 
100 350 1 25 26MB10A-ND 6.70 4.96 4.02 400 420 14 35 GBPC3504A-ND 3.63 2.42 1.94 
200 350 14 25 26MB20A-ND 7.26 4.84 3.88 appc-a| £02 420 14 35 GBPC3506A-ND 3.74 2.50 2.00 
600 350 14 25 26MB60A-ND 7.09 5.25 4.26 800 420 14 35 GBPC3508A-ND 5.66 3.77 3.02 
200 420 1.2 35 36MB20A-ND 6.36 4.71 3.82 1000 420 14 35 GBPC3510A-ND 4.08 2.72 2418 
D-34A 400 420 1.2 35 36MB40A-ND 7.19 5.33 4.32 1200 420 14 35 GBPC3512A-ND 417 2.78 2.23 
600 420 1.2 35 36MB60A-ND 7.35 5.44 4.41 600 360 1.26 25 26MT60-ND 12.92 10.05 8.33 
800 420 1.2 35 36MB80A-ND 7.46 5.52 4.48 1000 360 1.26 25 26MT100-ND 21.29 17.03 12.78 
1000 420 1.2 35 36MB100A-ND 8.14 6.03 4.89 1600 360 1.26 25 26MT160-ND 19.35 15.05 12.47 
1200 420 1.2 35 36MB120A-ND 8.53 6.32 5.12 100 475 1.26 35 36MT10-ND 14.05 10.94 9.06 
1600 420 1.2 35 36MB160A-ND 13.42 10.44 8.65 D-63 400 300 1.19 35 36MT40-ND 15.21 11.83 9.80 
200 350 14 25 GBPC2502A-ND 3.62 2.41 1.93 600 475 1.19 35 36MT60-ND 18.15 14.52 10.89 
200 350 14 35 GBPC3502A-ND 4.00 267 9 2.14 800 475 1.19 35 36MT80-ND 14.74 11.47 9.50 
GBPC-A | 409 | 350 1 25 GBPC2504A-ND 5.16 344 2.76 1200 | 475 | 4.19 35 36MT120-ND 21.95 17.56 13.17 
600 350 14 25 GBPC2506A-ND 3.69 2.46 1.97 1600 420 1 35 36MT160-ND 20.84 16.68 14.59 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A oof HexFred Diodes 


HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be 
utilized by the designer resulting in higher efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: * Allow IGBTS 


and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C * Improve overall system efficiency by 1%, 2% »* Reduce noise and the need for 
snubber circuitry « Allow for higher frequency operation * Allow many marginal circuits to work more reliably 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TO-249AA 
— p- 50.8 7| 9 4-7-7 ples. 
4 - o 3 
oa 
+ 
7.9257 J___+ .95 
| 34.925 - neve al a 
11.43 
62.23 22.86|- + 
+ 2 3 1/4-20 wv. 38.1—] 
UY fT qup—tslotted hex Slotted hex 1 iil. -[27 
15,37 . 18,37 pope) ior 
|_ —- 91.44 —__ a.1as | 3.185 6.35 L_ ¢0.96 —I3.178 
IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package | VR | VF | (A) | (A) | PartNo. 1 10 100 Fig.| Package | VR | VF | (A) | (A) | PartNo. 1 10 100 

1 soo | 1.7 | 16 | 5 | HFAI6TAGOCPBF-ND® 3.65 2.43 1.95 1 | petesm | 600 | 1.2] 70 | 6 | HRATONCeOCSM-ND 23.85 19.08 14.31 
1 | TO-220AB | 600 17 30 6 HFA30TAGOCPBF-ND® 7.16 4.77 3.82 1 400 1 80 6 HFA80NC40CSM-ND 26.58 21.26 15.95 
1 soo | 18 | 8 | 52 | HFAOBTA6OCPBF-ND® 275 1.78 1.38 

4 | uace-pax | 600 | 1.3 | 140 | 93 | HFA14ONH6O-ND® 48.60 38.88 29.16 
2 600) 18) 4 ee ee 103 65 48 4 600 | 12| 70 | 85 | HFA7ONH60-ND® 3375 27.00 20.25 
2 soo | 17] 8 5 | HFAOSTBGOPBF-ND® 277 1.78 1.39 
2 soo | 17] 15 | 6 | HFAISTB6OPBF-ND® 3.49 2.33 1.87 5 600) 18) 4 | 52 RREROSTECOSNE 3.74 2.50 2.00 
2 |To-220ac | 600 | 1.7] 25 | 10 | HFA25TB6OPBF-ND® 5.40 3.60 2.88 5 1,200; 3 ) 8 | 4.5 | HFAQ8TB120S-ND 7.34 5.43 441 
2 1,200] 24] 6 | 44 | HFAOGTB120PBF-NDe 1.93 1.21 90 5 | D2PAK | 600 | 1.7 | 15 | 6 | HFA15TBGOS-ND 6.06 4.04 3.24 
2 1,200} 24) 8 | 45 | HFAOSTB120PBF-ND@ 5.85 3.90 3.42 5 600) 13) 2 | 10 EE 6.96 _ ans 
2 1,200) 2.3} 16 | 5.8 | HFA16TB120PBF-ND® 7.14 5.29 4.29 5 600 | 14) 8 5 | HFAQ8TBGOSTRL-ND 1584.00/800 
1 600 | 1.7 30 | 6 | HFASOPAGOCPBF-ND@ 6.65 4.93 4.00 6 soo | 1.2} 140 | 8 | HFA140MD60D-ND@ 105.10 84.08 63.06 
1 soo | 1.7] 16 | 5 | HFAt6PAGOC-ND 7.13 4.75 3.80 1 | to-244a8| 600 | 1.5 | 180 | 17 | HFA180MD60D-ND@ 122.00 97.60 75.64 
1 600 | 17) 16 5 | HFA16PAGOCPBF-ND® 3.68 2.46 1.97 1 (ISO) | 600 | 15] 180 | 17 | HFA180MD60C-ND® 120.43 96.34 74.67 
1 | ro-oa7ac | 800 | 13] 50 | 45 [RURRSORAGOCEBEND.’, 8.72 6.46 224 6 4o0 | 09] 200 | 81 | HFA20OMD40D-ND@ 12410 99.28 74.46 
1 1200| 24] 6 | 44 | HFA12PA120CPBF-NDe 7.42 4.95 3.96 

1 400 | 1 | 160 | 93 | HFA16ONJ40C-ND@ 70.00 56.00 42.00 
2 1200| 33] 8 | 45 | HFAIPA120C-ND 11.36 8.84 7.32 

; 1 | ro-24qap | 600 | 12] 210 | 10 | HFA21ONUGOC-ND® 91.33 73.06 54.80 

2 1200| 33] 8 | 45 | HFAIGPA120CPBF-NDe 6.99 5.18 4.20 al bias wo | 1|o0\7s ene aie ue toa 
1 1,200] 23] 16 | 58 | HFAS2PA120CPBF-ND® 15.59 12.13 10.05 : sis : ; : 

1 600 | 1.3] 280 | 93 | HFA28ONJ6OC-ND 104.48 83.58 62.69 
2 1,200| 24] 30 | 81 | HFASOPB120PBF-ND@ 14.36 11.17 9.26 
9 1200! 3 | 8 | 45 | HEAGaPBI2OPBF-ND® 578 3.86 3.09 6 soo | 1.2 | 140 | 85 | HFA140NJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 
2 eT 600 17 15 6 HFA15PB60PBF-ND® 3.55 237 1.90 6 400 1 160 9.3 HFA160NJ40D-ND 63.63 50.91 38.18 

-247, 
2 | nop | 800 | 47] 28 | 10. | HrazsPB60PBF-NDe 4.03 2.69 2.16 6 | T0-2444B | 600 | 1.2) 210 | 10 | HFA2tONJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 
2 1200| 3 | 16 | 58 | HFA1GPB120PBF-ND 7.84 5.80 an 6 4oo | 1 | 240 | 7.5 | HFA240NJ40D-ND® 86.43 69.14 51.86 
2 600 | 17] 8 5 | HFAOSPBGOPBF-ND@ 3.26 218 1.74 6 oo | 1.3 | 280 | 93 | HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 
2 1200] 3 | 6 | 44 | HFAO6PBI20PBF-ND@ 4.95 3.30 2.64 1 |T0-2494a| 600 | 1.1 | 60 | 6 | HFAGOMC6OC-ND® 42.86 34.29 25.72 
3 | po | 600 | 1.1} 60 | 6 | HFAGOMB6OC-ND® 72.50 58.00 43.50 1 | 7028 | eo | a7] a8 | 6 WNteMermenminn ae ie tao 
1 | p-61-8 | 6oo | 12] 70 | 6 | HFA7ONC6OC-ND 26.50 21.20 15.90 
@ RoHS Compliant 
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Input Rectifier Diodes 
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Dimensions in mm 


aha (1) 12) la) 
1/4 28 123.0 Anode Anode 
10/32 UNF-2A UNF-2A | ° _ Cathode 
Cathode to Stud Cathode to Stud off] it 12.2 
TO-220AC SMD-220 TO-220AC 
1054 gaze FULLPAK [0 4.22 
Base 
an Cathode © 21.34 
a 3 17.62 
Cathode 1 3 i 
Anode | | Cathode Anode 8.70 
1 : 
[94 eas A * oa ca 
mode | Cathode Anode 429) 
'esma) | Ty 'rsm(a) | Ty 
'F /YarM) Ye |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 'F /VaRM| Ve |@ tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Package {(A)| (V) (V) Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Package |(A)| (V) | (V) Sine [Temp (°C)| Part No. ul 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) DO-5 85 | 1200 | 1.2 1700 -65 ~ 180) 85HF120-ND@ 12.97 10.09 8.36 
6 | 1200 | 14 159 -65~175| 6FR120-NDO@ 717 478 3.83 85 | 1400 | 1.2 1700 _|-65~ 150| 85HFR140-NDO® 13.16 10.24 8.49 
12} 50 | 1.35 230 -65 ~ 200) 1N1199A-ND® 471 3.14 2.52 40 | 200 | 0.70 570 -65~ 190) 41HF20-ND® 7.77 6.22 4.67 
12 | 100 | 1.26 265 -65~ 175) 12F10-ND® 3.58 286 2.15 40 | 600 | 0.70 570 -65~190| 41HF60-ND® 7.18 531 4.31 
12] 100 | 1.26 265 -65 ~ 175] 12FR10-NDO® 471 3.15 2.52 41HF 40 | 800 | 0.70 570 -65~190| 41HF80-ND® 7.93 587 4.76 
12| 100 | 1.35 230 | -65~ 200) 1N1200A-ND@ 474 3416 2.53 40 | 800 | 0.70 570 | -65~ 190) 41HFR80-NDO® 7.93 5.87 4.76 
12] 100 | 1.35 230 -65 ~ 200| 1N1200RA-NDO® 357 238 1.91 40 | 1000 | 0.70 570 -65 ~ 190] 41HF100-ND@ 8.78 6.50 5.27 
12] 150 | 1.35 230 -65 ~ 200| 1N1201A-ND@ 3.60 240 1.92 T1HF 70} 400 | 1.00 1200 | -65 ~ 180) 71HFR40-NDO® 13.32 10.66 8.00 
12} 200 | 1.26 265 -65~175| 12F20-ND® 3.99 267 2.13 70 | 600 | 1.00 1200 | -65~ 180) 71HF60-ND@ 975 722 5.85 
12| 200 | 1.26 265 -65 ~ 175] 12FR20-NDO® 3.99 267 213 100} 500 | 1.5 1550 |-40 ~ 200] 1N3292R-NDO 21.80 17.45 13.09 
12 | 300 | 1.35 230 -65 ~ 200} 1N1203RA-NDO® 4.29 286 2.29 150) 100 | 1.33 3570 | -40 ~ 200} 150K10A-ND@ 31.74 25.40 22.22 
121 400 | 1.26) 265  |-65~175| 12F40-ND@ 429. 344. 258 DO-8 —/150} 400 | 1.33) 3570 |-40~ 200) 150KR40A-NDO® 35.45 28.37 24.82 
12] 400 | 1.26 265 -65~175| 12FR40-NDO@ 5.66 3.78 3.02 150| 600 | 1.33 3570 | -40 ~ 200} 150K60A-ND® 22.48 17.49 14.49 
12| 400 | 1.35 230 -65 ~ 200) 1N1204A-ND® 5.93 3.96 3.17 PowlRtab 85 | 400 | 1.35 1250 | -40 ~ 150| 85EPF04-ND 10.58 847 6.77 
12) 600 | 1.35 230 -65 ~ 200) 1N1206A-ND® 5.34 428 2.85 TO-220AC 10 | 800 | 1.1 175 -40 ~ 150] 10ETSO8-ND 250 1.61 1.25 
12 | 600 | 1.26 265 -65 ~ 175| 12F60-ND® 5.03 4.03 3.02 40] 800 | 1.4 175 -40 ~ 150] 10ETSO8S-ND 319 2.05 1.60 
12) 600 | 1.35 230 -65 ~ 200] 1N1206RA-NDO® 5.04 3.36 2.69 SMD-220 10 | 1200 | 1.1 170 -40 ~ 150) 10ETS12S-ND 3.42 2.20 1.71 
DO-4 12 | 800 | 1.26 265 -65 ~ 175] 12FR80-NDO® 5.46 3.64 2.92 20| 800 | 1.41 260 -40 ~ 150) 20ETSO8S-ND 3.65 244 1.95 
12 | 1000 | 1.26 265 -65~175| 12F100-ND® 7.59 6.08 4.56 20 | 1200 | 1.1 260 -40 ~ 150] 20ETS12S-ND 442 2.95 2.36 
12 | 1000 | 1.35 230 -65 ~ 200| 1N3673A-ND@ 6.67 494 4.00 20! 800 | 1.4 260 -40 ~ 150] 20ETSO8-ND 3.05 2.04 1.63 
12 | 1200 | 1.26 | 265 |-65~175| 12F120-NDe 673 4.99 4.04) | 10220AC | 59] 4900 | 4.1 | 260 _|-40~150| 20ETS12-ND 3.06 2.04 1.64 
16} 100 | 1.23 350 -65~175) 16FR10-ND® 3.57 238 1.91 40} 1200 | 1.1 170 -40 ~ 150] 10ETS12-ND 2.48 1.60 1.24 
16| 400 | 0.9 350 65 ~175| 16F40-ND@ 479 3.83 2.55 TO-220AC 20} 400 | 1.3 250 -40 ~ 150) 20ETFO4FP-ND 430 287 2.30 
16 | 600 | 1.23 350 -65~ 175) 16F60-ND® 5.56 445 3.34 FULLPAK 20} 800 | 1.3 250 -40 ~ 150) 20ETSO8FP-ND 3.29 2.20 1.76 
16 | 600 | 1.23 350 -65~ 175] 16FR60-ND® 5.56 445 3.34 20 | 1200 | 1.3 250 -40 ~ 150] 20ETS12FP-ND 3.28 2.19 1.75 
16 | 800 | 1.23 350 -65 ~ 175| 16FR80-ND® 6.94 3.96 3.17 40! 800 | 1.4 380 -40 ~ 150| 40EPS08-ND 475 347 2.54 
16 | 1000 | 1.23 350 -40 ~ 150) 16FR100-ND@ 814 652 4.89 T0-247AC/MOD 40 | 1200 | 1.1 380 -40 ~ 150) 40EPS12-ND 513 343 2.74 
16 | 1200 | 1.23 370 -65~ 175) 16F120-ND® 7.30 487 3.90 60| 800 | 1.4 735 -40 ~ 150) 60EPS08-ND 7.01 468 3.74 
25} 100 | 1.3 356 -65~ 175) 25F10-ND® 5.02 3.35 2.68 60 | 1200 | 1.1 735 -40 ~ 150| 60EPS12-ND 650 4.81 3.90 
25 | 200 | 1.3 356 ~65 ~175| 25F20-ND® 5.20 4.16 3.12 TO-247AC | 80) 800 | 1.17 1450 | -40 ~ 150} 80EPS08-ND 8.58 635 5.15 
25 | 400 | 1.3 356 ~65 ~ 175 | 25F40-ND® 5.38 3.59 2.87 (B) 80 | 1200 | 1.17 1450 | -40 ~ 150| 80EPS12-ND 974 7.21 5.85 
25] 600 | 13 | 356 | -65~ 175) 25FR60-NDO® 5.67 4.54 3.40 pag |150| 100 | 1.83] 3000-40 ~ 200] 150KS10-ND@ 35.00 28.00 24.50 
25 | 1200 | 1.3 356 -65 ~ 175| 25F120-ND@ 7.20 5.33 4.32 150} 600 | 1.33 3000 _|-40 ~ 200| 150KSR60-NDO@ 39.88 31.91 27.92 
25 | 1200 | 1.3 356 -65 ~ 175| 25FR120-NDO® 979 7.25 5.88 50! 50 | 1.45 714 -65 ~195| 8AFOSNPP-ND® 4141 274 220 
15] 100 | 1.5 239 -65~ 190| 1N3209-ND® 518 346 2.77 50} 50 | 1.45 714 -65 ~ 195] 8AFOSRPP-NDO® 411 2.74 2.20 
35| 100 | 1.7 480 -65 ~ 190) 1N1184-ND® 5.97 478 3.59 B-47 50 | 100 | 1.45 714 -65 ~ 195) 8AFINPP-ND@ 450 3.00 2.40 
35 | 400 | 1.7 480 -65~ 190] 1N1188R-NDO® 675 450 3.60 50| 100 | 1.45 714 -65 ~195| 8AFIRPP-NDO® 450 3.00 240 
40} 50 1.3 765 -65 ~ 200} 1N1183A-ND@ 6.56 5.25 3.94 50 | 200 | 1.45 714 -65 ~ 195) 8AF2NPP-ND@ 489 3.26 2.61 
40| 100 | 1.3 765 -65 ~ 190] 1N1184RA-NDO® 7174.78 3.83 50 | 400 | 1.45 714 -65 ~ 195| 8AF4NPP-ND® 6.08 487 3.65 
40| 200 | 13 765 -65 ~ 190] 1N1186RA-NDO® 6.56 486 3.94 ADD-A-Pak | 60| 400 | 0.92 1680 | -40 ~ 150| IRKC56/04A-ND 31.88 25.51 22.32 
40} 200 | 13 570 -65 ~ 190] 40HF20-ND@ 5.34 3.56 2.85 D2Pak 10 | 1200 | 1.1 170 -40 ~ 150] 10ETS12SPBF-ND 2.85 1.84 1.43 
40} 400 | 13 | 570 |-65~ 190] 40HFR40-NDO® 7.07 5.66 4.25 Fast Recovery Diodes 
40| 600 | 1.3 765 -65 ~ 190] 1N1190RA-NDO® 8.38 6.20 5.03 6 | 200 | 14 72 ~65 ~ 150] 1N3881-ND® 6.21 414. 3.32 
40 | 1000 | 1.3 570 -65 ~ 160| 40HFR100-ND® 10.09 8.08 5.37 6 | 600 | 14 110 -65 ~ 150| 6FLG0S02-NDe 693 513 416 
60} 100 | 13 860 | -65~ 190) 1N2129A-ND@ 870 6.96 5.22 6 | 1000 | 1.4 115 |-40~ 150] 6FL100S05-ND@ 719 532 4.32 
60} 200 / 13 860 | -65~ 190] 1N2131RA-NDO® 966 7.73 5.80 12) 100 | 14 145 | -65~ 150] 12FL10S02-ND@ 548 3.66 2.93 
60| 400 | 1.3 860 -65~ 190} 1N2135A-ND@ 9.70 7.18 5.82 42| 100 | 1.4 145 -65 ~ 150| 1N3890-ND@ 539 3.60 2.88 
60) 400 | 1.3 | 860 /-65~ 190] INZ135RA-NDO® S708) 1b) sabe 12[{ 200 | 14] 145 |-65~150| 12FL20S02-NDe 678 452 3.62 
po-5 [60| 600 | 13 | 860 _|-65~190| 1N2138A-NDe@ 11.55 8.55 6.93 12| 200 | 14 | 145 |-65~150! 1Ng891-NDe 641 498 349 
70) 100 ) 1.00} 1250 |-65~150) 70HF10-ND@ 7.98 638 4.47 DO-4 12] 600 | 14 145 | -65 ~ 150) 12FL60S02-ND® 655 485 3.93 
70) 100 | 1.35 1200 |-65~ 180) 70HFR10-NDO® 7.98 6.38 4.79 12 | 1000 | 1.4 145 -65 ~ 150| 12FLR1 00S05-NDO@ 7.88 583 4.73 
70) 100 ) 1.00} 1200 |-65~180) 71HF10-ND@ 745 5.52 4.47 16 | 200 | 14 180 | -65 ~ 150| 16FL20S02-ND® 716 5.73 4.30 
70} 200 | 0.79) 1200 |-65~ 150) 70HF20-ND@ 844 6.76 5.07 16] 200 | 14] 180 |-65~150] 16FLR20S02-NDO* 5.75 3.84 3.07 
70 | 200 | 1.35 1200 | -65~ 180| 70HFR20-NDO* 8.44 6.76 5.07 16] 400 | 14 180 -65 ~150| 16FL40S02-ND@ 714 476 3.81 
70 | 800 | 0.79 1200 |-65~ 150} 70HF80-ND@ 1210 9.68 7.26 16| 600 | 14 180 -65 ~ 150} 16FL60S02-ND® 685 5.08 4.12 
70| 800 | 1.35 1200 | -65~ 180| 70HFR80-NDO® 1210 9.68 7.26 16] 600 | 14 180 -65 ~ 150} 16FL60S05-ND® 663 442 3.54 
70 | 1200 | 1.35 1250 |-65~ 180) 70HF120-ND§@ 16.23 12.98 8.66 16] 800 | 14 180 -65 ~ 150} 16FL80S05-ND® 735 490 3.92 
70 | 1200 | 1.35 1250 | -65~ 180] 70HFR120-NDO§@ 7.35 544 4.41 16 | 1000 | 1.4 180 -65 ~ 150| 16FLR100S05-NDO@ 11.19 8.96 6.72 
70 | 1400 | 1.35 1200 | -65~ 150] 70HFR140-NDO® 11.45 8.91 7.39 201 200 | 1.65 240 -40 ~ 125] IRD3901-ND® 6.11 4.07 3.26 
70 | 1600 | 0.79 1200 |-65~150) 70HF160-ND@ 12.15 945 7.83 20| 200 | 1.65 240 -40 ~ 125] IRD3901R-NDO® 6.11 4.07 3.26 
70 | 1600 | 1.35 1200 |-65~ 150] 70HFR160-NDO® 12.76 9.93 8.23 DO-5 20) 300 | 1.65 240 -40 ~ 125} 1RD3902-ND® 640 427 3.42 
85) 200 | 1.2 1700 |-65~ 180} 85HF20-ND@ 9.29 688 5.58 20) 400 | 1.65 240 -40 ~ 125} IRD3903-ND® 663 442 3.54 
85| 400 | 1.2 1700 | -65~ 180] 85HFR40-NDO@ 10.40 7.70 6.24 20) 400 | 1.65 240 -40 ~ 125] IRD3903R-NDO® 663 442 3.54 
85 | 1600 | 1.2 1700 |-65~180) 85HF160-ND@ 14.67 11.42 9.46 30 | 200 | 1.45 400 -40 ~ 150} 30HFU-200-ND® 11.61 9.29 6.97 
85 | 800 | 12 | 1700 [-65~ 180 JRSSULBONDS, 1248 9.24 748) Q anode to stud §1p=8.3ms + IFSM(A) @ tp= 51s Sine RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes (cont) 


Dimensions in mm 


TO-247AC Half-Pak -4119:05 
B acl 


1 
Base A 15.37 
Common cathode | LUG Terminal 


Base 


Common cathode Angde Te 99.118 la i765" 


©) 


Anode Common Anode 
|-2.20 
cathode Base 


Cathode oi ‘ 1/4’-20 UNC 


Base (2 Base 2 — 54 O3.78 
Cathode 2 
Cathode-2 1-Cathode . Cathode 1. Gate 
2 i 9.08 2. Drain 1 lots 
fe) 3. Source 
Anode 4594 Anode 15.25 | [423 3 1 3 4. Drain 29 §so 
Ball 41 Ball 3 : ae gess 
i t Hh N/C Anode N/C Anode SESS 
4005 Talli 524 2x 1.27+ ie ae eR acer ‘senna < Ea 
i . 7 }_+ - 60 
Cathode a! cathode a SK) 27 | HGH. 75 os 
Ball1 ~ “800° gallo 2x 02.54|-+) 
'esmay | Ty 'esma) | Ty 
'F /VarM) Ye |@ tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 'F /VarM| YF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Package (A)| (V) (V) Sine | Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Package (A)} (V) (V) Sine |Temp (°C)| Part No. ul 10 100 
30 | 600 | 1.45 400 -40 ~ 150) 30HFU-600-ND® 13.21 10.28 8.52 FlipkY 0.5} 40 | 0.42 190 -55 ~ 150) IROSH40CSPPBFCT-ND$® 88 51 34 
30) 200 | 18 285 -40 ~ 125] IRD3911-ND® 6.24 416 3.33 (B) 0.5} 40 | 0.42 190 -55 ~ 150| IROSH40CSPPBFTR-ND$® 1428.00/6,000 
30} 300 | 1.8 285 -40 ~ 125] IRD3912-ND® 710 526 4.26 Ultrafast Diodes 
30) 400 | 18 | 285 | -40~ 125) IRD3913-ND® 702 468 3.75 150] 200 | 1.13] 1600 |-55~175] 150EBU02-ND 642 475 3.85 
40| 400 | 1.95 | 400 |-40~125| 40HFL40S05-ND@ 930 689 5.58 PowiRtab 459} goo | 1.3] 1500 |-55~175| 150EBU04-ND 682 505 410 
40 | 600 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFL60S05-ND® 10.40 7.70 6.24 8 | 600 | 23 110 -65 ~175| 8ETXO6STRLTR-ND 793.60/800 
40 | 800 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFL80S05-ND@ 15.65 1252 9.39 8 | 600 | 23 110 -65 ~175| 8ETXO6STRRTR-ND 793.60/800 
40 | 100 | 1.95 400 -40 ~ 125] 40HFLR10S05-NDO® 735° 544 441 15 | 300 | 1.25 140 -65 ~175| 15ETHO3S-ND 256 1.65 1.29 
40 | 400 | 1.95 400 -40 ~ 125] 40HFLR40S02-NDO® 10.23 7.57 6.14 D2Pak 15| 600 | 22 120 -65 ~175| 15ETHO6S-ND 285 184 1.43 
40 | 600 | 1.95 400 -40 ~ 125 | 40HFLR60S05-NDO® 10.40 7.70 6.24 15| 600 | 0.99 250 -65 ~175| 15ETLO6S-ND 265 1.71 1.33 
40 | 800 | 1.95 400 -40 ~ 125] 40HFLR80S05-NDO® 15.65 1252 9.39 20] 300 | 1.05 120 -65 ~175| 20CTHO3S-ND 3.22 215 1.72 
60) 100 | 1.5 700 -40 ~ 125] G60HFU-100-ND® 1268 10.15 7.61 30] 200 | 0.92 200 -65 ~175| 30CTHO2S-ND 3.68 2.52 1.90 
60) 200 | 15 | 700 /-40 ~ 125 | eOHEU=Z00-ND® 10.25 7.59 6.15 15] 200 | 1.05] 200 |-65~ 175) MUR1520PBF-ND® 182117 91 
60} 400 | 1.5 700 -40 ~ 125| 60HFU-400-ND® 16.50 13.20 9.90 8 | 200 |0.975 100 -65 ~175| MUR820PBF-ND@ 1.33 84 62 
DO-5 60| 600 | 1.5 700 -40 ~ 125| 6OHFU-600-ND® 15.75 12.25 10.15 8 | 300 | 1.25 100 -65 ~175| 8ETHO3PBF-ND@ 1.31 82 61 
60} 300 | 1.5 700 -40 ~ 125} 60HFUR-300-NDO® 11.15 826 6.69 8 | 600 | 0.96 175 -65 ~175| 8ETLOGPBF-ND@ 1.66 1.04 77 
70) 100 | 1.85 700 -40 ~ 125] 70HFL10S02-ND@ 11.30 837 6.78 8 | 400 | 1.3 100 -65 ~ 175| 8ETU04-ND 2.23 1.21 1.08 
70| 400 | 1.85 700 -40 ~ 125) 70HFL40S05-ND® 15.29 12.24 9.18 8/1600 | 24 90 -65 ~175| SETHOGPBF-ND® 1.57 98 73 
70) 1000 | 1.85} 700 |-40~125) 70HFLR100S05-NDO* 19.25 15.40 11.55] | T0-220AC | 5 | G99 | 293] 110 |-65~175) SETXOGPBF-ND@ 180 113 84 
70 | 1000 | 1.2 730 -40 ~ 150] 70HFL100S05-ND® 19.25 15.40 10.25 15| 300 | 1.25 140 -65 ~175| 15ETHO3PBF-ND@ 1.68 1.05 78 
70 | 200 | 1.85 700 -40 ~ 125] 70HFLR20S02-ND0@ 11.73 868 7.04 15| 600 | 22 120 -65~175| 15ETHOGPBF-ND® 1.75 1.10 82 
70} 400 | 1.85 700 -40 ~ 125] 70HFLR40S05-NDO® 11.25 833 6.75 15 | 600 | 0.99 250 -65~175| 15ETLOGPBF-ND@ 1.93 1.21 90 
70) 600 | 1.85 700 -40 ~ 125} 70HFLR60S02-NDO® 17.71 1417 10.63 15| 600 | 23 170 -65 ~175| 15ETXO6PBF-ND® 2.24 144 112 
85| 100 | 1.76 1100 |-40~125) 85HFL10S02-ND® 11.70 866 7.02 30| 600 | 26 200 -65 ~175| 30ETHO6PBF-ND@ 3.71 239 1.86 
85 | 600 | 1.76 1100 | -40~ 125] 85HFL60SO5-ND@ 21.18 16.94 12.71 40} 200 | 1.25 50 -65 ~175| MUR1020CTPBF-ND® 187. 147 87 
85 | 100 | 1.76 1100 |-40~125| 85HFLR10S02-NDO® 11.70 866 7.02 16 | 200 | 0.975 100 -65 ~ 175) MUR1620CTPBF-ND® 1.84 1415 85 
85 | 400 | 1.76 1100 |-40~125| 85HFLR40S02-NDO@ 12.70 988 8.19 20} 200 | 0.85 100 -65 ~ 175) MUR2020CTPBF-ND® 1.87 147 87 
85 | 600 | 1.76 1100 | -40 ~ 125] 85HFLRG0S02-NDO@ 1486 1157 9.58 TO-220AB | 16) 400 | 1.3 100 -65~175| 16CTUO4PBF-ND® 1.79 1.15 90 
85 | 600 | 1.76 1100 |-40~125| 85HFLR60S05-NDO® 21.18 16.94 12.71 20| 300 | 1.05 120 -65 ~175| 20CTHO3PBF-ND® 1.83 1.15 85 
85 | 800 | 1.76 1100 |-40 ~125| 85HFLR80S05-NDO* 14.54 11.31 9.37 30! 200 | 0.92 200 -65 ~175| 30CTHO2PBF-ND® 192 1.24 89 
DPak 8 | 200 | 1.2 200 -40 ~ 150| 8EWFO2S-ND 2.50 1.61 1.26 30 | 300 | 1.0 150 -65 ~ 175| 30CTHOSPBF-ND® 1.92 1.20 89 
10} 200 | 1.2 160 -40 ~ 150] 10ETFO2S-ND 3.33 2.22 1.78 8 | 300 | 1.25 100 -65 ~ 175) 8ETHO3-1-ND 2.31 1.49 1.16 
10 | 1000 | 1.33 160 -40 ~ 150] 10ETF10S-ND 3.37 2.25 1.80 8 | 600 | 0.96 175 -65~175| 8ETLOG-1-ND 2.31 1.49 1.16 
10 | 1200 | 1.33 160 -40 ~ 150) 10ETF12S-ND 3.53 2.35 1.88 8 | 600 | 0.96 175 -65~175| 8ETLOG-1PBF-ND@ 1.52 98 76 
SMD-220 | 20} 200 | 1.2 355 -40 ~ 150] 20ETFO2S-ND 5.23 349 2.79 8 | 400 | 1.3 100 -65 ~ 175) 8ETU04-1-ND 1.83 1.18 92 
20| 400 | 1.3 250 -40 ~ 150] 20ETFO4S-ND 5.23 3.49 2.79 8 | 600 | 24 90 -65 ~ 175] 8ETHO6-1-ND 2.31 1.49 1.16 
20) 600 | 1.3 250 -40 ~ 150] 20ETFO6S-ND 5.54 3.70 2.96 8 | 600 | 23 110 -65~175| 8ETX06-1PBF-ND® 1.96 1.26 98 
20 | 1200 | 1.3 250 -40 ~ 150| 20ETF12S-ND 6.39 426 3.41 10} 200 | 1.25 50 -65 ~ 175] MURB1020CT-1PBF-ND@ 1.75 1.13 88 
10] 600 | 12 160 -40 ~ 150] 10ETFO6-ND 3.37 2.25 1.80 15} 200 | 1.05 200 -65 ~ 175) MURB1520-1-ND 3.38 2.25 1.80 
10} 1000 | 12 150 -40 ~ 150! 10ETF10-ND 313 2.09 1.67 T0-262 16} 200 | 0.975 100 -65 ~ 175) MURB1620CT-1PBF-ND@ 1.91 1.20 89 
to} 1200} 12 | 150  |-40~450| 10ETF12-ND 380 254 203 20| 200 | 0.85| 100 _|-65~175| MURB2020CT-1PBF-ND® 1.98 1.24.92 
T0-220AC 20} 200 | 1.2 150 -40 ~ 150) 20ETFO2-ND 495 3.30 264 15} 300 | 1.25 140 -65 ~ 175] 15ETHO3-1-ND 2.61 1.68 1.31 
20| 600 | 1.2 150 -40 ~ 150| 20ETFO6-ND 4.97 3.32 2.65 15} 600 | 2.2 120 -65 ~ 175] 15ETHO6-1-ND 262 169 1.31 
201 800 | 42 1450 1-40 - 150) 20ETFOs-ND 4132.75 2.20 15| 600 | 099] 250 |-65~-175) 15ETLO6-1-ND 271 1.75 1.36 
20/1000! 12 | 150 |-40~150| 20ETF10-ND 452 301 241 15] 600 | 0.99] 250 |-65~175] 15ETLO6-1PBF-ND® 195 1.26 98 
20| 1200 | 1.2 | 150 |-40~ 150| 20ETF12-ND 5.47 3.65 2.92 15| 600 | 23 | 170 | -65~ 175 ISETAGesIENB 2am “180 147 
To-220AC [20] 200 | 1.2 | 300 |-40~150) 20ETFOZFP-ND 430 2.87 2.30 20) 300 | 1.05 | 120 |-65 ~ 175 eee gate gO. ety oe 
FULLPAK | 20| 600 | 1.2 | 300 _|-40~ 150) 20ETFOGFP-ND 5.35 357 2.86 30] 600 | 26 | 200 _ |-65 ~ 175 JRSDETEDEaI BERS NDS, S89 216.70 
301 400 | 12 13501-40150) 30cPFO4-ND 5743.83 3.07) (T0-247AC/MoD| 30| 300 | 7.25 | 300 _|-65~ 175| S0EPHO3PBF-ND@ 2401.55 1.21 
30 | 1000 | 1.41 350 -40 ~ 150) 30CPF10-ND 612 408 3.27 30} 300 | 1.25 300 -65 ~ 175) 30CPHO3PBF-ND® 273 1.76 1.37 
TO-247AC | 69] 200 | 1.3 700 -40 ~ 150] 60CPFO2-ND 974 7.21 5.85 TO-247AC | 30) 400 | 1.25 400 -65 ~175| 30CPU04PBF-ND@ 277 1.78 = 1.39 
(B) 60} 1000 | 1.3 700 -40 ~ 150] 60CPF10-ND 729 486 3.89 (A) 30} 200 | 1.05 200 -65 ~ 175) MUR3O20WTPBF-ND® 3.21 2415 1.72 
60| 1200 | 13 | 700 _|-40~150| 6OCPF12-ND 10.64 7.88 6.39 60 | 600 | 1.35 | 600 __| -55~ 175} 60APU06-ND 11.61 8.15 6.52 
30! 600 | 1.2 350 -40 ~ 150| 30EPFO6-ND 5.94 3.96 3.47 T0-247AC 60} 200 | 1.08 800 -55 ~175| 60APU02PBF-ND@ 447 2.99 2.39 
30! 1000 | 1.2 350 -40 ~ 150| 30EPF10-ND 7.09 473 3.79 @) 60 | 400 | 1.25 400 -55 ~ 175| 60APU04-ND 625 463 3.76 
40} 400 | 1.25 400 -40 ~ 150! 40EPFO4-ND 653 436 3.49 60 | 600 | 1.35 600 -55 ~175| 60EPU06-ND 11.61 8.15 6.52 
40| 600 | 1.25 400 -40 ~ 150] 40EPFO6-ND 713 476 3.81 Half-Pak (B) |275| 400 | 1.65 900 -55 ~ 150| HFAIS35NH40PBF-ND® 26.94 21.55 18.86 
70-247AC/MOD 60| 200 | 13 700 -40 ~ 150| 60EPFO2-ND 974 7.21 5.85 60 | 200 | 1.08 800 -55 ~175| 60EPU02PBF-ND® 447 2.99 2.39 
P2A7AGh 60} 600 | 1.3 700 -40 ~ 150) 60EPFO6-ND 10.00 7.40 6.00) |T0-247AC/MOD] 60 | 400 | 1.25 400 -55 ~175| 60EPU04PBF-ND® 4.61 3.08 2.47 
60 | 1200 | 1.3 700 -40 ~ 150] 60EPF12-ND 10.64 788 639 30| 600 | 26 600 -65 ~ 175| 30EPHO6PBF-ND® 262 1.69 1.32 
80} 200 | 1.2 800 -40 ~ 150) 80EPFO2-ND 12.77 994 8.24 8 | 600 | 24 100 -65 ~ 175| 8ETHOGFPPBF-ND® 1.92 1.20 89 
80) 600 | 1.2 800 -40 ~ 150) 80EPFO6-ND 13.96 10.86 9.00 8 | 600 | 0.96 175 -65~175| 8ETLOGFPPBF-ND® 1.88 = 1.18 87 
80 | 1200 | 1.2 800 -40 ~ 150| 80EPF12-ND 14.52 11.30 9.36 8 | 600 | 23 110 -65 ~ 175] 8ETXO6FPPBF-ND® 2.00 1.29 1.01 
70| 600 | 1.5 400 -55 ~ 150] HFA7ONH60R-NDO 26.03 20.83 15.62 TO-220AC | 15) 600 | 22 180 -65~ 175) 15ETHOGFPPBF-ND® 1.93 1.24 97 
105} 600 | 1.5 600 -55 ~ 150| HFA105NH60R-NDO® 38.33 30.66 23.00 FULLPAK | 15 | 600 | 0.99 250 -65 ~175| 15ETLOGFPPBF-ND® 231 149 1.16 
HaltPak(A) |135| 400 | 13 | 900  |-55~150| HFA135NH40R-NDO® 39.60 3168 23.76 15] 600 | 23 | 170 |-65- 175] 15ETXO6FPPBF-ND® 244 158 1.23 
140} 600 | 1.6 800 -65 ~ 150| HFA140NH60R-NDO® 48.60 38.88 29.16 20} 300 | 1.05 120 -65 ~ 175) 20CTHO3FP-ND 240 1.55 1.20 
FlipKY 1] 40 | 0.38] 250  |-55~ 150] IR140CSPCT-ND¢ 1.05.66 9 30] 200 | 0.92 | 200 | -65~ 175] 30CTHO2FP-ND 6.84 4.56 3.65 
(A) 1 | 40 | 0.38 | 250 |-55~ 150] IR140CSPTR-ND$ 2286.00/6,000 (Anode to stud §tp=83ms $IFSM(A) @ tp=5ys Sine RoHS Compliant 
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vag” SCR 
7 Ss 


ADD-A-pak™ 


D2Pak (SMD-220) 


TO-200AB (A-PUK) 


TO-247AC 


SUPER-247 


(3) 
G1K1 


(4)(5)_ (7)(6) 


TO-220 FULLPAK 


K2G2 


TO-208AA (TO-48) 


G 
30.30 O14 


12.82 7 
crt 


10.72:11.50 


(3) 
G1K1 K2G2 


(4)(5) (7) (6) 


TO-209AE (TO-118) 


TO-220AC 


YO-208AC (TO-65) 


oe 
3/4"-16UNF-2A. 
VpRM IT(Av) Vet IeT VI™ DV/DT 
(vy) (A) (Vy) (ma) (vy) (Vius) Digi-Key Price Each 
Maximum Maximum Package Maximum Maximum Maximum Maximum Part No. u 10 100 
1200 95 @ 85°C ADD-A-pak™ 2.5 150 1.58 500 IRKU91/12A-ND. 52.17 41.74 3757 
100 16 @ 65°C TO-208AA (TO-48) 2.0 40 2.0 100¢ 2N683-ND® 11.84 8.76 71 
600 50 @ 94°C 2.5 100 1.6 500 50RIA60-ND® 15.54 12.09 10.02 
TO-208AC (TO-65) 
1200 50 @ 94°C 2.5 100 1.6 500 50RIA120-ND® 22.90 18.32 16.03 
800 6.5 @ 112°C 1.0 15 1.15 150 10TTSO8S-ND 2.21 1.42 411 
800 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTSO8S-ND 3.19 2.05 1.60 
D2Pak (SMD-220) 
1200 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTS12S-ND 4.48 2.99 2.39 
800 16 @ 93°C 2.0 45 1.25 500 25TTSO8S-ND 4.40 2.93 2.35 
800 20 @ 95°C 2.0 45 1.3 500 30TPS08-ND 3.43 2.21 1.72 
1200 20 @ 95°C 2.0 45 1.3 500 30TPS12-ND 3.63 2.42 1.94 
800 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 500 40TPS08-ND 5.28 3.52 2.82 
TO-247AC 
800 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 500 40TPSO8A-ND 4.80 3.20 2.56 
1200 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 1000 40TPS12-ND 5.84 3.90 3.12 
1200 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 1000 40TPS12A-ND 6.05 4.18 3.52 
800 10 @ 95°C 2.0 60 1.4 500 16TTSO8FP-ND 3.43 2.29 1.84 
TO-220 FULLPAK 
800 16 @ 85°C 2.0 45 1.25 500 25TTSO8FP-ND 3.94 2.72 2.17 
800 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTSO8-ND 2.20 1.42 1.11 
1200 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTS12-ND 2.68 1.73 1.35 
TO-220AC 
800 16 @ 93°C 2.0 45 1.25 500 25TTSO8-ND 3.03 2.42 2.19 
1200 16 @ 93°C 2.0 45 1.25 500 25TTS12-ND 4.26 2.84 2.28 
800 350 @ 55°C TO-200AB (A-PUK) 3.0 150 1.96 500 ST180C08C0-ND® 90.87 72.70 45.45 
1200 70 @ 82°C 1.5 100 1.4 500 70TPS12PBF-ND® 8.25 6.11 4.95 
SUPER-247 
1600 70 @ 82°C 1.5 100 1.4 500 70TPS16-ND 8.05 6.13 5.08 
2000 300 @ 75°C TO-209AE (TO-118) 3.0 200 1.66 500 ST300S20POPBF-ND® 176.32 = = 
@ RoHS Compliant t Typical 
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Fig. 1 — TO-220 
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Fig. 7 — 8-SOIC 
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Fig. 12 — PowerSO-10 
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Fig. 19 — TO-220FH 
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Fig. 2 — TO-247 
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Fig. 13 — SOT-223 
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Fig. 14 — TSSOP-8 
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Fig. 3 — D2PAK 
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Fig. 8 — Max247™ 
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Fig. 4 — DPAK 
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Fig. 9 — SOT23-3L 
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Fig. 21 — SOT23-6L 
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Fig. 5 — ISOTOP 
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Fig. 10 — TO-92 


A. 

1. Source 
2. Gate 
3. Drain 


B. 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


Fig. 6 — TO-220FP 
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Fig. 11 — IPAK TO-251 
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Fig. 17 — PowerFLAT™ 
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Fig. 18 — ClipPak™ 
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Vpss| !p | Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 
Fig.| (V) |(A)| (0) [Part No. 1 10 100 Pricing | Part No. 
TO-220 
30 | 40] 0.022 |497-3187-5-ND 2.31 18.15 154.00 — |STP40NFO3L 
40 | 80] 0.0065 |497-5132-5-ND® 2.65 20.79 176.40 — |STP95N04 
40 |120) 0.0037 |497-3524-5-ND® 468 38.40 324.00 — |STP200NFO04 
40 |120) 0.0029 |497-5270-5-ND® 3.73 32.43. 241.50 — |STP270N04 
55 | 80] 0.005 |497-5898-5-ND® 3.99 31.35 266.00 — |STP80NF55L-06 
55 | 80] 0.0065 |497-2774-5-ND® 3.23 25.41 215.60 — |STP80NF55-06 
55 | 80] 0.008 |497-3202-5-ND 3.15 24.75 210.00 — |STP80NF55-08 
55 | 80] 0.008 |497-4370-5-ND® 3.28 25.81 218.96 — |STP140NF55 
55 |120) 0.005 |497-6117-5-ND® 5.07 41.60 351.00 — |STP150NF55 
60 | 16] 0.1  |497-2766-5-ND® 90 7.00 60.00 — |STP16NFO6 
60 | 16] 0.09 |497-2765-5-ND® 108 850 72.50 — |STP16NFO6L 
60 | 20] 0.07 |497-4374-5-ND® 1.29 10.17 86.71 — |STP20NFO6 
60 | 20] 0.07 |497-4375-5-ND® 1.29 10.17 86.71 — |STP20NFO6L 
60 | 30] 0.040 |497-3186-5-ND® 1.72 13.60 116.00 — |STP36NFO6 
60 | 38] 0.028 |497-3189-5-ND® 1.85 14.62 124.70 — |STP45NFO6 
60 |50| 0.018 |497-2777-5-ND@ 146 1156 98.60 — |STP55NFO6 
60 | 60] 0.016 |497-2779-5-ND® 2.13 16.83 143.55 — |STP6ONFO6 
60 | 60] 0.014 |497-5895-5-ND® 2.11 16.66 142.10 — |STP60NFO6L 
60 | 80] 0.010 |497-3201-5-ND 4.12 32.34 274.40 — |STP80NFO6 
75 | 80| 0.011 |497-2788-5-ND® 2.94 23.10 196.00 — |STP75NF75 
75 |120| 0.0065 |497-5894-5-ND® 3.53 27.72 235.20 — |STP140NF75 
100 | 26| 0.060 |497-3185-5-ND® 1.89 14.96 127.60 — |STP24NF10 
100 | 40 | 0.035 |497-2645-5-ND® 1.76 13.94 118.90 — |STP35NF10 
100 | 50} 0.028 |497-3188-5-ND® 2.94 23.10 196.00 — |STP40NF10 
1A | 100 | 80| 0.023 |497-4384-5-ND® 3.57 28.05 238.00 — |STP60NF10 
700 | 80| 0.015 |497-2642-5-ND@ 3.74 29.37 249.20 — |STP80NF10 
100 |120} 0.0105 |497-4118-5-ND® 4.03 31.68 268.80 — |STP120NF10 
120 | 40 | 0.032 |497-4381-5-ND® 2.42 18.98 161.00 — |STP40NF12 
200 | 9 | 0.40 |497-2757-5-ND® 1.29 10.20 87.00 — |IRF630 
200 | 18] 0.125 |497-4373-5-ND® 2.18 17.16 145.60 — |STP20N20 
200 | 18) 0.125 |497-5811-5-ND® 2.23 17.49 148.40 — |STF20NF20 
200 | 30) 0.075 |497-5825-5-ND® 3.40 26.73 226.80 — |STP30NF20 
200 | 40) 0.045 |497-4380-5-ND® 4.11 32.27 273.84 — |STP40N20 
200 | 40) 0.045 |497-5806-5-ND® 4.12 32.34 274.40 — |STP40NF20 
200 | 75 | 0.034 |497-5271-5-ND® 3.40 29.61 220.50 — |STP75N20 
200 |75| 0.034 |497-5958-5-ND® 493 40.48 341.55 — |STP75NF20 
250 | 16] 0.28 |497-3183-5-ND® 2.73 21.45 182.00 — |STP16NS25 
400 |4.7) 1.8 |497-2675-5-ND 2.79 23.25 195.30 — |STP5NB40 
400 | 5.4 1 497-3200-5-ND 1.63 12.92 110.20 — |STP7NK40Z 
500 | 3 2.7 |497-3190-5-ND@ 1.20 9.52 81.20 — |STP4NK50Z 
520 [4.4] 1.22 |497-5953-5-NDe 159 1258 107.30 — |STP5NK52ZD 
500 | 3 2.7 |497-5131-5-ND® 1.16 9.18 78.30 — |STP4NK50ZD 
500 4.4) 1.5 |497-3195-5-ND 1.25 9.86 84.10 — |STP5NK50Z 
500 5.6) 1.2 |497-4385-5-ND® 1.38 10.88 92.80 — |STP6NK50Z 
500 |7.2| 0.85 |497-3203-5-ND® 1.94 15.30 130.50 — |STPONK50Z 
500 | 9 | 07 |497-4671-5-NDe 1.80 15.00 126.00 — |STP10NK50Z 
500 | 11] 0.38 |497-4818-5-ND® 3.65 31.73 236.25 — |STP12NM50N 


Vpss| 'p |Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 
Fig.| (V) |(A)| (Q)  |Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
500 | 12} 0.35 |497-2666-5-ND® 6.83 56.00 472.50 — |STP12NM50 
500 | 14} 0.38 |497-4526-5-ND® 3.90 32.00 270.00 — |STP14NK50Z 
500 | 20) 0.25 |497-2663-5-ND 7.80 64.00 540.00 — |STP20NM50 
500 | 22) 0.14 |497-4672-5-ND@ 8.78 72.00 607.50 — |STP25NM50N 
600 | 1.4 8  |497-4377-5-ND® 90 7.00 60.00 — |STP2NK60Z 
600 | 4 2 = |497-3191-5-ND® 142 11.22 95.70 — |STP4NK60Z 
600) 5 1.6 |497-3196-5-ND 1.63 12.92 110.20 — |STPSNK60Z 
600 | 6 1.2 |497-3198-5-ND® 1.89 14.96 127.60 — |STP6NK60Z 
600 | 7 | 0.95 |497-4387-5-ND® 2.73 21.45 = 182.00 — |STPONK60ZD 
600 | 8 0.9 |497-6194-5-ND® 4.06 33.28 280.80 — |STP8NM60D 
600 | 10} 0.64 |497-4817-5-ND® 245 19.24 163.24 — |STP12NK60Z 
600 | 10} 0.75 |497-4117-5-ND® 3.70 29.04 246.40 — |STP10NK60Z 
600 | 10} 0.37 |497-5887-5-ND® 5.07 41.60 351.00 — |STP11NM60N 
600 ) 11} 0.45 |497-2773-5-ND 468 38.40 324.00 — |STP11NM60 
600 | 11} 0.45 |497-4368-5-ND® 5.07 41.60 351.00 — |STP11NM60A 
600 | 11} 0.45 |497-3180-5-ND® 5.85 48.00 405.00 — |STP11NM60FD 
600 | 13} 0.55 |497-3182-5-ND® 3.78 29.70 252.00 — |STP13NK60Z 
600 | 14} 0.42 |497-4372-5-ND® 3.15 24.75 210.00 — |STP16NK60Z 
600 | 17} 0.24 |497-5019-5-ND® 7.02 57.60 486.00 — |STP21NM60N 
600 | 20| 0.29 |497-5395-5-ND® 8.00 65.60 553.50 — |STP20NM60FD 
1A | 600 | 20] 0.17 |497-5020-5-ND@ 7.61 62.40 526.50 — |STP25NM60N 
650 | 8 1 497-5397-5-ND® 3.15 24.75 210.00 — |STP8NM60 
650) 13} 0.5 |497-4119-5-ND® 3.70 29.04 246.40 — |STP16NK65Z 
650 | 20} 0.29 |497-3184-5-ND® 7.80 64.00 540.00 — |STP20NM60 
650 | 20} 0.29 |497-4376-5-ND® 5.94 51.70 385.00 — |STP20NM60A 
700 | 8.6} 0.75 |497-5893-5-ND® 2.81 22.11 187.60 — |STP10NK70Z 
800 | 2.5} 4.5 |497-4379-5-ND® 1.34 10.57 90.19 — |STP3NK80Z 
800 | 3 3.5  |497-3192-5-ND® 1.63 12.92 110.20 — |STP4NK80Z 
800 |7.5} 1.2 |497-5133-5-ND® 3.78 29.70 252.00 — |STPONK80Z 
800 | 11 0.4 |497-4369-5-ND® 7.80 64.00 540.00 — |STP11NM80 
850 |6.7) 1.4 |497-5205-5-ND® 3.36 26.40 224.00 — |STP8NK85Z 
900 | 2.1} 65 |497-4378-5-ND® 1.33 10.54 89.90 — |STP2NK90Z 
900 4.5} 2.5 |497-4383-5-ND® 2.31 18.15 154.00 — |STP5NK90Z 
900 | 5.8 2 |497-3199-5-ND@ 3.02 23.76 201.60 — |STP6NK90Z 
900 | 8 1.3 |497-2785-5-ND® 3.61 28.38 240.80 — |STPONK90Z 
1000|}3.5) 3.7 |497-4382-5-ND@ 3.77 29.60 = 251.16 — |STP5NK100Z 
1000|6.5) 1.85 |497-5021-5-ND® 5.27 43.20 364.50 — |STP8NK100Z 
1500 | 2.5 6 |497-6327-5-ND® 7.80 64.00 540.00 — |STP3N150 
1500| 4 7 ~— |497-5091-5-ND@ 8.58 70.40 594.00 — |STP4N150 
— | 62} 0.125 |497-5896-5-ND® 1.68 13.26 113.10 — |STP62NS04Z 
— | 80} 0.007 |497-5981-5-ND® 211 16.66 142.10 — |STP75NS04Z 
TO-247 
100 |120) 0.0105 |497-5166-5-ND® 5.15 42.24 356.40 — |STW120NF10 
200 | 30} 0.075 |497-5168-5-ND® 1.92 16.00 134.40 — |STW30N20 
on 200 | 30} 0.065 |497-5989-5-ND® 416 32.67 277.20 — |STWSONF20 
200 | 34} 0.075 |497-2659-5-ND 5.46 44.80 378.00 — |STW34NB20 
200 | 40} 0.045 |497-4427-5-ND® 449 36.80 310.50 — |STW40N20 
200 | 40} 0.045 |497-5807-5-ND® 4.64 38.08 321.30 — |STW40NF20 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 
For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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— Vpss| Ip |Rps(on)/ Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 
kyy MOSFETs (Cont) DigiDReel” Fig.| (V) |(A)| (0) [Part No. 1 10 100 Pricing _|Part No. 
40 | 80 | 0.0065 |497-5106-1-ND oF 2.81 22.11 187.60] 2680.00/2,500 |STD95NO4 
60 |12) 0.1 |497-2487-1-NDe¢ 81 6.30 54.00 810.00/2,500 /STD12NFOBLT4 
Vpss| Ip | Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 60 | 12} 0.1 |497-3154-1-ND@ 1.08 8.50 72.50} 1093.75/2,500 |STD12NFO6T4 
Fig.| (V) |(A)| (0) |Part No. 110100 Pricing _|Part No. 60 | 24) 0.07 |497-4329-1-NDo¢ 4.19 9.38 80.04) 1207.50/2,500 |STD16NFO6LT4 
200 1751 0.034 |497-5320-5-NDe 375. 3267 243.25 —TSTw75N20 60 | 24 | 0.032 |497-5888-1-NDo+ 1.08 8.50 _72.50| 1093.75/2,500 |STD20NFO6LT4 
200 | 75| 0.034 |497-5959-5-ND 5.34 43.81 369.63 — |STW75NF20 60 | 28] 0.028 |497-5734-1-NDo¢ 1.38 10.88 92.80) 1400.00/2,500 |STD3ONFO6 
250 | 52) 0.045 |497-4428-5-ND® 6.73 55.20 465.75 — |STW52NK25Z 60 | 35) 0.028 |497-4101-1-NDe¢ 1.51 11.90 101.50) 1531.25/2,500 |STD30NFO6LT4 
500 | 14| 0.34 |497-3260-5-ND@ 3.86 30.36 257.60 — |STW15NK50Z 60 | 35| 0.024 )497-3159-1-ND¢ 1.81 14.28 121.80) 1396.50/2,500 |STD35NFO6T4 
500 | 14| 0.38 [497-3258-5-ND 4.68 38.40 324.00 — |STW14NK50Z 60 | 60| 0.014 |497-6195-1-ND@$ 1.94 15.30 130.50) 1968.75/2,500 |STD6ONFO6T4 
500 1171 0.27 1497-3061-5-ND 449 96.80 310.50 —TsTwoonKs0z 75 | 40 | 0.024 |497-4334-1-NDo+ 1.81 14.28 121.80] 1837.50/2,500 |STD45NF7574 
500 | 18| 0.19 |497-4806-5-ND@ 3.78 32.90 245.00 — |STW21NMS50N 100 | 13| 0.43 [497-3153-1-NDo$ 1.38 10.88 92.80] 1400.00/2,500 |STD10NF10T4 
500 |20| 0.25 |497-2717-5-ND@ 8.75 77.50 625.00 — |STW20NMS0ED 100 | 25 | 0.035 |497-3156-1-NDe¢ 4.72 13.60 116.00] 1330.00/2,500 |STD25NF10LT4 
500 | 22) 0.14 |497-4675-5-ND® 917 75.20 634.50 — |STW25NMS50N 200) 5 0.7 |497-4335-1-ND@t 1.20 9.52 81.20) 1225.00/2,500 |STDSN20LT4 
500 | 29| 0.13 |497-5768-ND® 11.90 105.40 850.00 — |STW29NK50ZD 200 | 18) 0.125 )497-4330-1-ND$ 2.08 16.42 140.07 — /STD20N20T4 
500 120 | 0.120 AOEDRESING 14.00" 494100 4000.00 =| woeniso 200 | 22 | 0.105 [497-4653-1-ND@+ 2.25 18.75  157.50| 2437.50/2,500 |STD22NM20NT4 
500 |31| 0.13 /497-4425-5-NDe 40.50 9300 750.00 — |stwo9nKs0z 4a| 400; 3 | 18 |497-2477-1-NDo$ 4.20 9.52 81.20] 1225.00/2,500 |STDSNK40zT4 
500 |45| 0.4. {497-2760-5-NDe 1733 15345 1237.50 — |sTwasnmso 500 |2.3| 3.3 |497-4333-1-ND$ 1.88 14.86 126.73] 1911.88/2,500 |STD3NK50ZT4 
500 |45| 01 |497-2718-5-NDe 1760 159.50 1265.00 — |STwasNMSOFD 500 | 3 | 27 |497-4103-1-ND@¢ 4.12 8.84 75.40] 1137.50/2,500 |STD4NK50ZT4 
560 |14| 0.5 |497-9250-5-ND 761 6240 52650 — |stwianaso 500 | 3 | 27 |497-5105-1-ND@¢ 1.16 918 78.30) 1181.25/2,500 |STD4NK50ZD 
ssp 1201 0.25 ASRaTERTITS >i, “ea on7 SAN 00 Se 500 |4.4| 15  [497-3520-1-ND@¢ 1.25 9.86 84.10] 1268.75/2,500 |STDSNK50ZT4 
ora i: 500 |7.5| 0.8 |497-3162-1-ND$ 3.99 31.35 266.00] 3087.50/2,500 |STDSNM50T4 
600 | 10| 0.75 |497-3253-5-ND 4.21 34.56 291.60 STW10NK6OZ 
iaeeeiel — 500 | 11| 0.38 |497-5784-1-ND@¢ 5.07 41.60 351.00| 4875.00/2,500 |STD12NMS50N 
600 | 13| 0.55 |497-3257-5-ND@ 5.07 41.60 351.00 STW13NK60Z 
Sere — 520 |4.4| 1.5 |497-5735-1-ND@¢ 1.25 9.86 84.10] 1268.75/2,500 |STDSNK52ZD 
600 | 14| 0.42 |497-3558-5-ND@ 4.33 35.52 299.70 STW16NK6OZ 
300 146 oe (Meguiteatennnes dea. aoike 2 190750 = | erwianiea7 600 | 1 | 85 |497-2483-1-ND@t 1.08 850 72.50) 1093.75/2,500 |STD1NK60T4 
600 | 2 | 44 [497-6192-1-ND@t 1.04 8.05 69.00] 1035.00/2,500 |STD2HNK60Z 
aq | 800 | 17) 0.24 Pero Oe eNOS, 6.05 49.60 418.50 — |STW2iNMGON 600 [2.4] 3.6 |497-4102-1-ND¥ 142 8.84 _75.40| 1137.50/2,500 [SToaNKeozT4 
600 | 20| 0.29 |497-5415-5-ND@ 8.19 67.20 567.00 — |STW20NM60FD 
600 | 3 | 15 |497-3161-1-ND$ 1.94 15.30 130.50] 1968.75/2,500 |STD3NMG0T4 
600 | 20| 0.17 |497-5025-5-ND@ 8.58 70.40 594.00 — |STW25NM6ON Senay 
600 | 4 | 1.76 |497-5889-1-ND@¢ 1.33 10.54 89.90] 1356.25/2,500 |STD4NK60ZT4 
600 | 27| 0.185 |497-4424-5-ND@ 10.50 93.00 750.00 — |STW28NK60Z Siren 
600 | 5 | 1  |497-3163-1-ND@s 2.73 21.45 182.00| 2600.00/2,500 |STDSNM60T4 
800 | 30 | 0.135 |497-3265-5-ND@ 14.00 124.00 1000.00 — |STW26NM60 600 | 10| 0.45 |497-5733-1-ND@+ 3.74 29.37 249.20] 3660.00/2,500 |STD11NM60N 
600 | 30) 0.145 OT A26-S NDS, 16.00 145.00 1150.00 — /STW30NM60D 650 | 5 | 1.2 |497-5890-1-ND@$ 159 12.58 107.30] 1618.75/2,500 |STOSNKGOZT4 
600 | 45) 0.11 Beveeibee be, 16.00 145.00 1150.00 — /STw45NMe0 700 |1.6) 7  |497-4331-1-ND¢ 173 13.70 116.87) 1763.13/2,500 |STD2NK70ZT4 
800 | 20} 0.29 /497-3263-5-ND@ 6.63 594.40 459.00 — |STW20NM60 800 | 1.0} 16 |497-4751-1-NDe¢ 99 7.70 66.00) 783.75/2,500 |STD1NK80ZT4 
700 7.5) 1 /497-5899-5-ND@ 269 21.12 179.20 — /STWONK70Z 900 }2.1) 6.5 |497-4332-1-ND¢ 1.73 13.70 116.87) 1763.13/2,500 |STD2NK90ZT4 
700 | 20| 0.285 |497-3559-5-ND 5.27 45.83 341.25 — |STW20NK70Z 1SOTOP 
800 | 9 | 0.90 |497-3254-5-ND 421 34.56 291.60 — |STW10NK80Z 
800 (10.5| 0.75 |497-3056-5-NDe 624 5120 432.00 — |stwienksoz 100 |180| .006 ]497-3166-5-ND® 72.90 702.00 5400.00 — |STE180NE10 
alia Reed : : ; < 100 |220| .0055 |497-3167-5-ND® 54.00 520.00 4000.00 — |STE250NS10 
800 | 11| 0.4 |497-4420-5-ND 9.36 76.80 648.00 STW11NMB80 
SarHed zi 200 |110| 0.024 |497-2657-5-ND® 35.00 300.00 2660.00 — |STE110NS20FD 
800 | 19| 0.38 |497-4423-5-ND 8.07 66.24 558.90 STW18NK80Z 
ooo |8 | 13. (Meeeeremetines Aides 9994: OTA AG — lstwenkaoz 500 |53| 0.08 |497-2776-5-ND® 50.75 490.00 3850.00 — |STES3NC50 
5A | 500 | 70| 0.05 |497-3172-5-ND@ 64.80 624.00 4800.00 — |STE7ONM50 
900 /9.2) 0.62 eRe r tle Oe penn ae = | SEW NKO0 550 | 48| 0.1 |497-3170-5-NDe® 43.50 420.00 3300.00 — |STE48NM50 
900 | 11| 0.88 /497-4421-5-ND@ 6.08 49.92 421.20 — |STW12NK90Z 
600 | 40| 0.13 |497-3169-5-ND® 50.75 490.00 3850.00 — |STE4ONC60 
900 | 15| 0.55 |497-3557-5-ND@ 10.15 89.90 725.00 — |STW15NK90Z 
a0 40| oe (MeeRe etn Baa” dag” GGtE el erwionikesz 600 | 70 | 0.055 |497-3173-5-ND® 64.80 624.00 4800.00 — |STE7ONM6O 
jon0|83| 1.38 |497-9955-5-NDe 749 6144 51840 — |stwiinktooz 800 | 45| 0.13 |497-5387-5-ND@ 52.50 450.00 3990.00 — |STE45NK80ZD 
—_— - - - 5B | 900 | 28| 0.26 |497-4336-5-ND 46.40 448.00 3520.00 — |STE3ONK90Z 
1000) 13) 0.70 /497-3556-5-ND@ 8.75 77.50 625.00 — |STW13NK1002 900 | 40] 0.18 |497-4337-5-ND® 75.00 720.00 5700.00 — | STE40NK90ZD 
1500|2.5| 6  |497-6332-5-NDe 10.47 92.69 747.50 — |STW3N150 
1500/ 4} 7 |497-5092-5-ND@ 9.28 82.15 662.50 — |STW4N150 TO-220FP 
D2PAK 60 [20] 0.07 |497-4340-5-ND® 101 7.88 67.50 — |STF2ONFO6 
60 | 23) 0.028 |497-4343-5-NDe 1.81 14.28 121.80 — |STFAONFO6 
24 | 75| 0.008 |497-3515-1-ND$ 2.73 21.45 182.00) 1137.50/1,000 |STB75NHO2LT4 60 | 371 0.016 |497-3197-5-ND@ 3.36 26.40 224.00 — |STP6ONFOGFP 
40 |120] 0.0037 |497-3513-1-ND@t 4.88 40.00 337.50} 2075.00/1,000 |STB200NFO4T4 60 | 50} 0.018 |497-3193-5-ND 256 20.13 170.80 — |STP55NFO6FP 
40 a pete Rernne: Sag oo Teen ter pon te 100 | 80 | 0.012 |497-5897-5-ND@ 3.91 30.69 260.40 — |STP8ONF10FP 
55 0065 |497-5954-1-ND@: f 77 : 7.5 55 
: 200 | 18 | 0.125 |497-4339-5-ND@ 1.56 13.00 109.20 — |STF20N20 
55 | 80| 0.008 |497-3737-1-ND@+ 3.32 26.07 221.20] 1382.50/1,000 |STB8ONF55-08T4 900 | 18} 0125 |497-5812-5-NDe 956 2013 17080 — |STPaoNF20 
55 | 80| 0.008 |497-4321-1-ND¢ 441 32.27 273.84] 1711.50/1,000 [STB140NF55T4 200 | 40| 0.045 |497-5006-5-ND® 2.70 22.50 189.00 — |STF40N20 
55 | 80| 0.008 |497-5732-1-ND@$ 4412 32.34 274.40] 1715.00/1,000 |STB85NF55LT4 200 | 40| 0.045 |497-5805-5-ND® 3.99 31.35 266.00 — |STFAONF20 
60 |16| 0.09 |497-4322-1-NDe¢ 1.19 9.38 80.04) 524.40/1,000 |STB16NFO6LT4 500 | 9 | 0.7 |497-4654-5-ND@ 2.31 1815 154.00 — | STF1ONK50Z 
60 | 38| 0.028 |497-5731-1-NDe$ 1.81 14.28 121.80) 798.00/1,000 |STB45NFO6 500 1401 0.48 1497-5973-5-NDe 211 16.66 142.10 —STPtiNK50zFP 
75 | 75| 0.011 |497-3514-1-ND@t 3.57 28.05 238.00] 1487.50/1,000 |STB75NF75LT4 500 | 111 0.38 |497-4804-5-ND® 4.29 35.20 297.00 —|STF12NM50N 
100 | 40] 0.033 /497-3736-1-ND@+ 2.90 22.77 193.20] 1207.50/1,000 |STB40NF10LT4 500 | 12| 0.35 |497-2665-5-ND@ 5.07 41.60 351.00 — |STP12NMS0FP 
100 | 80] 0.015 |497-2489-1-ND@¢ 416 32.67 277.20] 1732.50/1,000 |STBBONF10T4 500 | 18| 0.19 |497-4803-5-ND® 3.78 32.90 245.00 — |STF21NMSON 
100 |120] 0.0105 |497-2452-1-ND@+ 4.06 33.28 280.80] 1726.40/1,000 |STB120NF10T4 500 | 22| 0.14 |497-4655-5-ND@ 8.97 73.60 621.00 — |STF25NMBON 
200 | 18| 0.125 |497-5810-1-NDe+ 2.23 17.49 148.40) 2120.00/2,500 |STD20NF20 550 | 8 | 08 |497-5396-5-ND® 2.94 23.10 196.00 — |STPaNMSOFP 
200 | 40| 0.045 [497-5804-1-NDo+ 3.99 31.35  266.00| 1282.50/1,000 |STB40NF20 550 |20| 0.25 |497-5394-5-ND@ 819 67.20 567.00 — |STP20NMSOFP 
200 |75| 0.034 |497-5957-1-NDo+ 5.66 46.40 391.50] 1928.50/1,000 |STB75NF20 600 |2.4] 3.3 |497-5978-5-ND® 1.08 850 72.50 — |STP3NK60ZFP 
3A] 500 }4.4] 1.5  |497-4324-1-ND$ 1.44 11.36 96.86] 634.60/1,000 |STBSNK50ZT4 ga | 600 | 4 | 1.76 |497-5980-5-ND® 1.42 11.22 95.70 — |STPANK60ZFP 
500 | 10] 0.52 |497-2451-1-NDe¢ 2.65 20.79 176.40] 850.50/1,000 |STB11NK50ZT4 600 | 6 1__|497-5956-5-ND@ 1.72 13.60 116.00 — |STP6NK60ZFP 
500 | 11| 0.038 |497-5781-1-ND@¢ 4.88 40.00 337.50] 2075.00/1,000 |STB12NMS50N 600 | 7 | 0.95 |497-4346-5-ND@ 2.99 2353 199.64 — |STFONK6OZD 
500 |12| 0.4 |497-5380-1-NDe¢ 7.02 57.60 _ 486.00| 2988.00/1,000 |STB12NMS0FDT4 600 | 7 | 0.85 |497-5983-5-ND@ 1.94 15.30 130.50 — |STPONKBOZFP 
500 | 17| 0.27 |497-4323-1-NDe¢ 4.10 33.60 283.50] 1743.00/1,000 |STB20NK50ZT4 on ig ie peter aealre an tree oa Oey eal 
500 | 18| 0.19 |497-5783-1-ND@+ 5.46 44.80 378.00) 2324.00/1,000 |STB21NMSON ; -5886-5- ; ‘ : = 
550 |12) 0.35 |497-5381-1-NDe¢ 5.07 41.60 351.00) 2158.00/1,000 |STB12NM50T4 600 | 10 | 0.65 |497-5892-5-ND@ 3.53 27.72 235.20 — |STPIONK6OZFP 
550 | 20| 0.25 |497-5312-1-NDe¢ 6.24 51.20 432.00) 2656.00/1,000 |STB20NMS0T4 600 | 11 0.45 |497-5392-5-ND@ 8.19 67.20 567.00 — |STP11NM6OFDFP 
560 | 22| 0.14 [497-5385-1-NDo+ 8.19 67.20 _567.00| 2793.00/1,000 |STB25NIMSON 600 | 17| 0.24 |497-5004-5-ND® 815 66.88 564.30 — |STF21NM6ON 
600 | 4 | 2  |497-2486-1-NDE 1.59 12.58 107.30 703.00/1,000 |STB4NK6OzT4 800 | 20) 0.17 }497-5005-5-ND® 8.19 67.20 567.00 — |STF2SNM6ON 
eset 650 | 11| 0.45 |497-3181-5-ND@ 6.05 49.60 418.50 — |STP11NM6OFP 
600 | 7 | 0.95 |497-4325-1-ND$ 2.90 22.77 193.20] 931.50/1,000 |STB9NK6OZDT4 fo (20 020 eeeEenetnTe igh Jar OOK e700 =| ee onIMIGOE 
600 | 8| 1  |497-5244-1-NDe¢ 3.36 26.40 224.00) 1400.00/1,000 |STB8NM60D : : : ; 
600 | 11} 0.45 |497-3511-1-ND¢ 5.46 44.80 378.00] 1862.00/1,000 |STB11NM60FDT4 800 |2.5) 4.5 |497-4342-5-ND@ 1.48 11.73 100.05 — |STF3NK80Z 
600 |17| 0.24 |497-5002-1-NDe+ 6.24 51.20 432.00] 2656.00/1,000 |STB21NM6ON an oe ie peered fea Syn be i ee 
600 | 20| 0.29 |497-5384-1-NDo# 7.80 64.00 540.00 — |STB20NM60T4 : : egies : ; : = 
800 | 9 | 0.78 |497-5972-5-ND® 4.07 32.01 271.60 STP1ONK80ZFP 
600 | 20| 0.17 |497-5003-1-ND@+ 8.58 70.40 594.00) 3652.00/1,000 |STB25NIM6ON aera a 
800 | 11 | 0.40 |497-4338-5-ND@ 7.80 64.00 540.00 STF11NM80 
650 | 5| 1  |497-5386-1-NDe¢ 3.99 31.35 266.00) 1662.50/1,000 |STB8NIMGOT4 
eee 900} 3 | 41 |497-5979-5-ND 159 1258 107.30 — |STP3NK9OZFP 
800 |10.5| 0.75 |497-4320-1-ND$ 4.60 37.76 318.60] 1958.80/1,000 |STB12NK80ZT4 
300 |11| 04 |497-4319-1-NDe¢ 8.75 77.50 625.00] 4000.00/1.000 |STB11NM80T4 900] 3] 4.2 )497-4341-5-NDe 158 12.51 106.72 — |STFSHNK90Z 
: : : : a 1000/35) 3.7 |497-4344-5-NDe 3.49 27.39 232.40 — |STF5NK100Z 
DPAK 1000|6.5] 1.85 |497-5007-5-ND® 410 33.60 283.50 — |STF8NK100Z 
24 | 38] 0.0135 |497-3160-1-ND$ 2.52 19.80 168.00] 2400.00/2,500 |STD38NHO2LT4 8-SOIC 
24 | 40| 0.011 |497-4104-1-ND$ 1.63 12.92 110.20) 1662.50/2,500 |STDSSNH2LLT4 30 19 | 0018 [ao7-6180-1-NDed 1421122 95.70) 1443.75/2,500 |STSONASLL 
24 |60| 0.008 |497-3165-1-ND$ 1.72 13.60 116.00) 1750.00/2,500 |STD70NHO2LT4 eepaatie 
30 | 9 | 0.020 |497-3234-1-ND$ 1.89 14.96 127.60) 1925.00/2,500 |STSONF3OL 
24 | 60 | 0.0048 |497-4100-1-ND$ 3.02 23.76 201.60) 2340.00/2,500 |STD100NHO2LT4 eeeaaae 
54 | 60| ccoee Momeni nine Tao? “44-08... “96 th | 44aa'75 500 STDTONOGL 30 | 11) 0.0105 |497-4121-1-NDo¢ 1.08 840 72.00] 1080.00/2,500 |STS11NF3OL 
: coat NDC: ; : : 15/2, 30 | 12) 0.0105 |497-4122-1-NDo¢ 4.72 13.60 116.00) 1750.00/2,500 |STS12NH3LL 
24 | 80] 0.005 |497-4105-1-ND$ 3.28 25.74 218.40] 3120.00/2,500 |STD9SNHO2LT4 30 | 12 | 0.009 |497-3223-1-NDo+ 1.20 9.52 81.20] 1225.00/2,500 |STS12NF30L 
4A) 30) 17) 0.05 |Abieeisos NDE 1.08 8.40 72.00) 1080.00/2,500 )STD17NFO3LT4 78 30 [42 | 0.0105 |497-4755-1-NDo¢ 1.66 13.09 111.65] 1280.13/2,500 [STSJSONH3LL 
30} 30) 0.025 |497-3157-1-ND$ 231 18.15 154.00) 2200.00/2,500 | STD3ONFO3LT4 30 | 15 | 0.0075 |497-5252-1-NDe+ 2.90 22.77 193.20] 2242.50/2,500 |STSJGONH3LL 
30 | 35 | 0.0195 |497-2475-1-ND$ 1.72 13.60 116.00) 1330.00/2,500 |STD35NF3LLT4 30 | 47 | 0.0057 |497-5760-1-NDo¢ 185 1462 124.70| 1881 25/2500 |STS17NHSLL 
30 | 60 | 0.0095 |497-2476-1-ND$ 211 16.66 142.10] 2143.75/2,500 |STDGONF3LLT4 30 | 25 | 0.0035 |497-2474-1-NDo¢ 231 1815 154.00) 2200.00/2'500 |STS25NH3LL 
30 | 70 | 0.0059 /497-6188-1-ND@¢ 4.51 11.90 101.50) 1531.25/2,500 |STD70NO3L 30 | 25 | 0.0035 |497-5785-1-NDo+ 3.15 24.75 210.00] 2437.50/2,500 |STSJ100NH3LL 
30 | 80 | 0.0055 |497-4749-1-ND@¢ 1.65 13.75 115.50) 1787.50/2,500 |STD100NO3LT4 ; 
i RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 
40 | 80 | 0.0054 |497-6024-1-ND@+ 2.81 22.11 187.60] 2680.00/2,500 |STD9SN4F3 0 For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND, (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1251 


Vpss| Ip |Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt /STMicro. 
If MOSFETs (Cont, Reel° Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 Pricing —_|Part No. 
7p | 30 | 5 | 0.08 ]497-3231-1-NDo# 4.29 10.20 87.00] 1312.50/2,500 |STSSPF30L 
= _ - 30 | 7 | 0.021 |497-3233-1-ND@+ 1.72 13.60 _116.00| 1750.00/2,500 |STS7PF30L 
Voss} Ip | Rps(on)|Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 7C| 20 [25] 0.25 |497-3225-1-ND$ 252 19.80 168.00] 1950.00/2,500 |STS2DPFS20V 
Fig.| (V) |(A)| (0) {Part No. 1 10 100 Pricing [Part No. SOT2z6L 
55 | 24] 0.035 |497-3317-1-ND$ 2.64 20.76 176.12] 2516.00/2,500 |VNS14NV0413TR 
78 | G0 |75| 0.0195 |497-4757-1-NO@¢ 1.47 11.59 98.89] 1491.88/2,500 |STS7NF6OL 21 | 20 | 8 | 0.135 |#97-3236=1:NDE 1.04 8.05 69.00) 983.25/3,000 |STT4PF20V 
7c | 30 | 4 | 0.055 |497-3227-1-NDes 2.10 16.50 140.00] 2000.00/2,500 |STS4DNFS30L SOT-223 
30 [4.5] 0.044 |497-6187-1-ND@t 210 16.50 140.00] 2000.00/2,500 |STS4DNFS30 43] 20 | 5 | 0.08 [497-4364-1-NDE 1.04 8.05 69.00] 1656.00/4,000 |STNSPF20V 
70] 600 [03] 85 [497-3530-1-ND$ 4.20 952 81.20] 931.00/2,500 |STS1HNK60 60_|2.5| 0.20 |497-4116-1-ND@¢ 1.08 8.50 _72.50|_1750.00/4,000 |STN3PFO6 
Max247 — RoHS Compliant 
400 ]440] 0.011 ]497-3267-5-ND 20.80 188.50 1495.00 —]sTY140NS10 8-SOIC 
200 |100) 0.024 |497-5321-5-ND 20.80 188.50 1495.00 —|STY100NS20FD 7C| 30 | 5 | 0.055 [497-4397-1-ND$ 1.89 14.96 127.60] 1463.00/2,500 |STS4DPFS30L 
8 | 500 |60| 0.05 |497-2775-5-ND 27.20 246.50 1955.00 —|STY6oNM5s0 Dual P-Channel — RoHS Compili: 
600 | 60) 0.055 |497-3268-5-ND 28.80 261.00 2070.00 —|STY6oNM6o {Sole 
900 | 28) 0.26 |497-4431-5-ND 22.08 200.10 1587.00 — |STY30NK90Z a7 Se Z Fab T6a0) W750 ODEO SSADPFSOL 
7 , 7-3228-1-| 17 i .00] 1750.00/2,5 3 
SOT293E = RoHS Compliant 7A} 60 | 3} 0.12. |497-4123-1-NDE 163 12.92 110.20] 1662.50/2.500 |STS3DPFEOL 
9] 60 J020) 5 [497-3114-1-ND$ 48 3.35 22.00] 292.50/3,000 ]2N7002 N/P-Channel — RoHS Compliant 
TO-92 — RoHS Compliant 8-SOIC 
JOA} 60 |0.35| 5 |497-3110-ND 644.35 20.30 — [2N7000 7a] 30 [8/5 ].022/.055]497-4398-1-ND$ 1.81 14.28 121.80] 1837.50/2,500 |STS8C5H30L 
70B] 800 [0.3] 13 |497-6197-1-ND$O ‘816.30 54.00 — ]STQINK80ZR-AP 60 | 4/3 | .055/.12|497-4396-1-ND+ 1.72 13.60 116.00] 1750.00/2,500 |STS4C3F60L 
IPAK TO-251 — RoHS Compliant PowerMESH™ IGBT 
24 | 50] 0.0105 ]497-3519-5-ND 1.50 13.00 100.00 — ]STDS0NHO2L-1 TO-220 
30 | 60] 0.009 |497-3164-5-ND 1.55 12.24 104.40 — |STD60NHO3L-1 600 | 25] — ]497-4112-5-ND 1.69 1463 112.50 — ]STGP7NB60KD 
11 | 500 | 3 2.3 |497-5964-5-ND 1.08 8.50 72.50 — |STD4NK50ZD-1 600 |15| —  |497-5122-5-NDe@ 214 16.83 142.80 — |STGP6NC60HD 
620 |4.4) 1.22 |497-5965-5-ND 1.38 10.88 92.80 — |STD5NK52ZD-1 600 | 20} — _ |497-5008-5-ND 5.07 41.60 351.00 — |STGP10NB60SD 
600 | 10) 0.37 |497-5963-5-ND 3.44 27.06 229.60 — |STD11NM60N-1 600 | 20} — _  |497-5117-5-ND@ 265 20.79 176.40 — |STGP10NC60H 
PowerS0-10 tp |£00_|20| — |497-5118-5-ND@ 2.65 2079 176.40 — |STGP10NC6OHD 
jo | 20. ]160] 0.0025 ]497-3261-1-ND¢ 9.36 76.80 648.00]  2016.00/600 ]STV160NFO2L 600 | 20} — |497-5119-5-NDe 2.65 20.79 176.40 — |STGP10NC60K 
30 |160) 0.0028 |497-3252-1-ND¢ 8.75 77.50 625.00) _ 1950.00/600 |STV160NFO3L 600 | 20} — |497-5120-5-ND@ 3.11 24.42 207.20 — |STGP1ONC6OKD 
soT223-=HBHS Comoll 600 | 25} — |497-5121-5-NDe 3.36 26.40 224.00 — |STGP14NC6OKD 
i dled ompliant 600 | 25) — |497-4113-5-ND® 231 1815 154.00 — |STGP7NC6OH 
30 ]6.5] 0.05 497-4525-1-ND$ 1.72 13.60 116.00] 2800.00/4,000 [STN4NFOSL 600 | 60} — |497-4355-5-ND@ 449 36.80 310.50 — |STGP20NC6OV 
60 | 4] 0.41 497-3177-1-ND$ 1.29 10.20 87.00) 2100.00/4,000 |STNSNFOBL 70.247 
60 | 4] 0.1 497-4764-1-ND$ 74 5.78 49.50] 1188.00/4,000 /STN3NFO6 
43] 200) 1 1.5  |497-3176-1-ND 211 16.66 142.10 — |STNIN20 600 | 20| 2.8 |497-2654-5-ND 8.58 70.40 594.00 — |STGW20NB60KD 
600 0.3] 15 |497-3523-1-ND¢ 725.60 _ 48.00| 1152.00/4,000 |STN1NK60Z 600 | 60) — /497-4356-5-ND® 6.06 49.70 419.31 — /STGW20NC60V 
600 [o.4; 85 |497-4668-1-ND$ 7.04 8.05 69.00 1656.00/4,000 STNTHNK6O 600 | 60) — |paleaee acai biey ee ele eae — |STeWw2oNcéOvD 
800 |o.25| 16 |497-4669-1-ND$ 116 9.18 — 7830] 1890.00/4,000 | STNINKB0Z 2B | 600 | 60) — ee eon eee eee caeeou — |STEWSONCBOW 
: : : : ali 600 | 60| — |497-5204-5-ND@ 7.41 60.80 513.00 — |STGW30NC60WD 
TSSOP.8 600 | 80] — |497-4358-5-ND® 10.47 9269 747.50 — |STGW40NCBOV 
14] 30 | 5 | 0.031 /497-4327-1-ND$ 72 5.64  48.30/ 916.00/4,000 |STC5NF30V 1,200/ 30| — |497-5314-5-ND@ 12.68 104.00 877.50 — |STGW30NC120HD 
PPAK D2PAK 
40 ]120] 0.0037 ]497-3512-5-ND 2.40 20.00 168.00 — ]STB200NFO4-1 18 [20] — ]497-4349-1-ND$ 493 40.48 341.55] 2099.90/1,000 /STGB10NB40LZT4 
40 |120| 0.0038 |497-6190-5-ND® 4.88 40.00 337.50 — |STB200NFO4L-1 20 | 40; — |497-4351-1-ND$ 5.38 44.16 372.60| 1835.40/1,000 |STGB20NB41LZT4 
100 | 80| 0.019 |497-6185-5-ND@ 2.94 2310 196.00 — |STBGONF10-1 350 | 20} — |497-3522-5-ND 5.07 41.60 351.00 — |STGB20NB32LZ 
500 |18) 0.19 |497-5727-ND@ 5.46 44.80 378.00 — |STB21NM50N-1 425 | 20} — |497-4106-1-ND¢ 515 42.24 356.40| 1755.60/1,000 |STGB10NB37LZT4 
520 |4.4| 1.22 |497-5952-5-NDe 1.25 9.86 84.10 — |STB5NK522D-1 600 | 3 | —  |497-2449-1-ND$ 1.85 14.62 124.70 — |STGB3NBG6OFDT4 
550 | 20 0.25 |497-6382-5-NDe 6.24 51.20 432.00 — ]STB20NMS50-1 gp | 000 |14] —  ]497-4107-1-ND$ 252 1980 168.00 — |STGB7NB6OHDT4 
15A) 550 | 22] 0.14 |497-5729-ND@ 7.80 64.00 540.00 — |STB25NMSON-1 600 |15| — |497-5110-1-ND@¢ 244 1914 162.40] 1015.00/1,000 |STGBGNCBOHDT4 
600 | 6) 1  |497-5955-5-NDe 1.94 15.30 130.50 — |STB6NK60Z-1 600 |15| — |497-5111-1-ND@¢ 244 1914 162.40] 1015.00/1,000 /STGBENCBOHT4 
600 |11) 0.45 |497-5379-5-NDe 410 33.60 283.50 — |STB11NM60-1 600 | 20} — |497-6184-1-ND@¢ 2.86 22.44 190.40| 1190.00/1,000 |STGB10NCGOHDT4 
600 | 20| 0.29 |497-5383-5-NDe 7.80 64.00 540.00 — |sTB20NM60-1 600 | 25) — |497-5109-1-ND@+ 3.36 26.40 224.00] 1400.00/1,000 |STGB14NC6OKDT4 
650 117] 0.24 |497-5728-NDe 6.24 51.20 432.00 — |STB21NM60N-1 600 | 30 —  |497-4350-1-ND+ 2.07 17.25 144.90) 931.50/1,000 |STGB12NB60KDT4 
650 | 20) 0.17 |497-5730-ND@ 9.56 78.40 661.50 — |STB25NM6ON-1 DPAK 
PowerFLAT™ (6 x 5) — RoHS Compliant 600 | 3] — |497-2450-1-ND$ 1.59 1258 107.30 — ]STGD3NBGOFT4 
30 | 25 | 0.0035 ]497-5813-1-ND$ 277 21.78 184.80] 3168.00/3,000 |STL1OONH3LL 600 | 6 | — |497-4109-1-ND¢ 1.55 12.24 104.40] 1575.00/2,500 |STGD3NB60SDT4 
tg | 30 | 27) 0.013 |497-4114-1-ND# 2.06 16.32 139.20) 2520.00/3,000 |STL50NH3LL 600 | 14} — |497-4110-1-ND¢ 1.73 14.95 115.00) 1530.00/2,500 |STGD7NB6OKT4 
30 | 30 | 0.0105 /497-5246-1-ND$ 2.65 20.79 176.40) 3024.00/3,000 |STLEONH3LL 600 | 15} — |497-5112-1-ND@¢ 244 19.14 162.40} 2320.00/2,500 |STGD6NCGOHDT4 
200 | 20| 0.105 |497-4657-1-ND$ 3.11 27.03 201.25] 1909.00/1,000 |STL20NM20N 4B | 600 | 15| — _ |497-5113-1-ND@t 2.44 19.14 162.40} 2320.00/2,500 |STGDENC60HT4 
Sani a Siar me [| — farwuctaest iit a8 "| vovzagam Sennen 
17] 30 | 8 | 0.015 /497-4115-1-ND$ 1.81 14.28 121.80] 2205.00/3,000 |STL8NH3LL 600 |25| — |497-4111-1-No$ 297 1782 15120| 2160.00/2.500 |STGD7NCGOHTA 
ClipPak™ — RoHS Compliant T0-220FP — RoHS Compliant 
18] 24 ]150| 0.0035 /497-4750-1-ND$ 2.54 19.97 169.40] 2420.00/2,500 |STD150NHO2LT4 600) 6 | — 1497-5146-5ND 214. 1683 142.80 — ]STGFENC6OHD 
PowerMESH™ TO-220FH — RoHS Compliant 600 | 9 | — |497-5114-5-ND 214 16.83 142.80 — |STGF1ONC6OKD 
1500]25) 6 1497-6319-5-ND 862 70.72 596.70 = strvani50 6B | 600 | 10] — |497-4354-5-ND 252 1980 168.00 — |STGF7NC6OHD 
19/4500] 4 | 7 (emtepoetetin 928 82.15 662.50 — |stevaniso 600 | 11} — |497-5115-5-ND 265 2079 176.40 — |STGF14NC6OKD 
SePAKD< RoHS Comair 1200] 6 | — |497-4353-5-ND 290 2277 193.20 — |STGF3NC120HD 
25 | 21] 0.005 497 ee : a - a “ i 4320.00/3,000 ]STK820 FEAR = Bene Compliant 
208) 30 | 20 | 0.0098 |497-5123-1-NDE 3.57 28.05 _238.00| 4080.00/3,000 |STK800 1$B/ 600/15] — |#9%6196:5:ND) 3.02 28.76 201.60 — [STGBENGBOHD-1 
oop 25 | 38 | 0.0015 |497-6325-1-ND¢ 4.88 40.00 337.50] 5625.00/3,000 ]STK822 SEMITOP®2 — RoHS Compliant 
30 | 30 | 0.0035 /497-5124-1-ND$ 3.90 32.00 270.00) 4500.00/3,000 |STK850 22] 600] 19] — ]497-5216-ND 56.70 546.00 4200.00 — ]STG3P2M10N60B 
SEMITOP©3 — RoHS Compliant 
TSSOP-8 23) 600 | 50) — |497-5217-ND 80.00 768.00 6080.00 — |STG3P3M25N60 
44 20 ] 5] 0.045 ]497-3151-1-ND# 72 5.60 48.00] 1152.00/4,000 |STC5NF20V 
30 | 6 | 0.030 /497-3152-1-ND$ 1.72 13.60 116.00] 2800.00/4,000 |STCENF30V Teall tra i MOE ENT TIDES 
8-SOIC Fig. | (V) | (sat) | (A) | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
20 ] 5 | 0.048 [497-30084-NDg ‘94783013050 1496252500 [STSEDNFON 
30 | 4 | 0.06 |497-5251-1-ND@¢ 95 7.35 63.00] 945.00/2,500 |STS4DNF30L T0-220 
30 | 8 | 0.022 |497-4399-1-ND@¢ 1.59 1258 107.30] 1618.75/2,500 |STS8DNH3LL FE — 
7A) 30 | 8 | 0.020 |497-2470-1-NDed 151 1190 101.50) 1531.25/2'500 |STS¢ONF3LL 18 | G00 | 25V | 40 [MSrG0eTeSEND) SAEs 2500126800 STGPTSNGEOWD 
30 | 9 | 0.012 |497-6030-1-NDe+ 1.81 14.28 121.80] 1837.50/2,500 |STS9D8NH3LL TO-247 
60 | 4 | 0.055 |497-3226-1-ND@+ 2.06 16.32 139.20] 2100.00/2,500 |STS4DNF6OL 70 | 497-5741-ND 7.80 64.00 540.00 — ]STGW39NC6OVD 
[PSs 2 PChannel SS 28 | 600 | eM | OO ecoearaten Sia aaaD aan — |Stewaonceovo. 
; 80 | 497-5969-5-ND 5.46 44.80 378.00 — |sTaws0ncéovD 
TO-220 — RoHS Compliant D2PAK 
ja | 60 | 12} 0.20 )497-2721-5-ND 90 7.00 60.00 — |STP12PF06 20 | 497-5736-1-ND$ 3.15 24.75 210.00] 1312.50/1,000 JSTGB10NC60KDT4 
55 | 80] 0.018 |497-2729-5-ND 3.44 27.06 229.60 — |STP80PF55 38 | 600 | 2sy | 20 | 497-8737-1-ND$ 3.15 24.75 210.00) 1312.50/1,000 |STGB10NC60KT4 
D?PAK — RoHS Compliant VY) 95 | 497-5738-1-ND$ 1.51 11.90 101.50] — 665.00/1,000 |STGB14NC6OKT4 
3A} 60 | 16] 0.125 [497-4099-1-NDE 746 1156 98.60] 646.00/1,000 |STB16PFO6LT4 35 _ASES020eIN DS ae 207.20] 1295.00/1,000 |STGB19NC6OHDT4 
DPAK — RoHS Compliant 4B | 600 | 25V | 25 [497-5739-1-ND} 3.23 25.41 215.60] 3080.00/2,500 [STGD14NCGOKT4 
an] 30 | 24] 0.028 ]497-3158-1-ND$ 2.02 15.98 136.30) 2056.25/2,500 |STDSOPFOSLT4 T0-220FP 
60 | 10] 0.20 )497-2456-1-ND$ ae 6.65 57.00) 855.00/2,500 |STD10PFO6T4 aa: e001 av 46 39077 31352 DBRU0 —STeFTONCEOHD 
zs @ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Cut T: 
TA] 20 | 5 | 0.055 [407-4758-1-NDOF {57 13.59 104.50] 1390.00/2,500 [STSSDPF20L 9 For Tape ST uo pail Hiner change cNOGaND ee f Gutllape 
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ky Transistors 


Fig. 1 — TO-39 Fig. 2— TO-18 Fig. 4 — TO-92 Fig. 5 — SOT-32 Fig. 6 — TO-220 


AE 
2.B 
3.C 


Fig. 8 — TO-218 


Fig. 17 — SOT-223 


Fig. 22 — M229 


Fig. 27 — M250 Fig. 28 — M135 Fig. 29 — D2PAK 
te c2 
$3 
G2 ai 
E3 
Vcp | Ic | HFE Digi-Key Pricing STMicro. Ves | Ic | HE Digi-Key Pricing STMicro. 
Fig.| (V) | (A) | Min. | Package | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Fig.| (V) | (A) | Min. | Package | PartNo. 1 10 100 Part No. 
60 | 3 | 10 | 10-220 | 497-2602-5-ND® 69 5.39 46.20 | TIP31A 
75 | 05 | 100 | 10-39 | 497-2594-5-ND® 1.08 840 72.00 | 2Nt711 60 | 5 | 1,000) 10-220 | 497-2539-5-ND® 74 5.78 49.50 | TIP120 
75 | 06 | 100 | 10-39 | 497-2595-5-ND® 1.08 864 64.80 | 2N2219A 60 | 6 | 15 | 10-220 | 497-5170-5-ND® 108 840 72.00 | TIP41A 
120 | 05 | 40 T0-39 | 497-2637-5-ND@ 1.08 840 72.00 | 2N1893 60 | 10 | 40 | 10-220 | 497-2574-5-ND@ 132 1047 89.32 | D44H8 
120 1 40 T0-39 497-2636-5-ND@ 1.12 8.84 75.40 | 2N2102 70 10 20 TO-220 | 497-2573-5-ND® 99 7.70 66.00 | MJESO5S5T 
1 420 5 40 TO-39 497-2635-5-ND® 2.98 93.43 198.80 | BFX34 80 5 | 1,000} TO-220 497-2537-5-ND® 94 7.32 62.70 | TIP121 
440 | 1 | 100 | 10-39 | 497-2634-5-NDe 429. 1020 87.00 | 2Na019 80 | 10 | 1,000} 10-220 | 497-2562-5-ND® 133 1054 89.90 | 2N6388 
300 | 1 | 40 | To-39 | 497-2626-5-NDe 1.29 10.20 87.00 | 2n3440 os He pu Ee pes Palins : Hs oe a aoe 
450 | 1 | 40 T0-39 | 497-2576-5-ND® 1.42 11.22 95.70 | 2N3439 é siaule ; : : 
3008480 | Tosa eet 135 986 BLO | ONDODD 100 | 2 |1,000] 0-220 | 497-2533-5-NDe 77 5.95 51.00 | TIP112 
: : ‘ ; 700 | 3 | 10 | 10-220 | 497-2615-5-NDe 69 5.39 46.20 | TIP31C 
45 | 01 | 110 | TO-18 | 497-3116-5-ND 1.72 13.60 116.00 | BC107 400. | 5 |4000| o-200 [eosbseaatetnnea ee Baga. “BVoh | IPI 
2] 75 | 06 | 40 TO-18 | 497-2598-ND® 112 884 75.40 | 2N2222A 100 | 6 | 15 | to-200 [ameeretenines 426. 1088 92.80 | ‘Bhoaae 
80 | 05 | 40 TO-18 | 497-3112-5-ND® 1.68 13.26 113.40 | 2N720A 8 | 400 | 6 | 15 | To-290 | 497-2909-5-NDe 95 735 6300 | TIPAIC 
so | 1 | 90 TO-18 | 497-3108-5-ND@ 1.25 9.86 84.10 | 2N3700 : : ' 
100 | 8 |1,000] 0-220 | 497-2546-5-NDe 77 5.95 54.00 | TIPt02 
40 | 30 | 15 T0-3 | 497-2584-5-ND® 370 2904 246.40 | 2N3771 360 | 11 30 110-220 | 497-2631-5-NDe 7099437250 | TIP47 
60 | 20 | 15 0-3 | 497-2597-5-ND@ 3.90 32.00 270.00 | 2N3772 350 | 15 | 300 | 10-220 | 497-2740-5-ND@ 455 37.31 314.82 | BU941ZT 
80 | 10 | 1,000 T0-3 497-2393-ND® 3.61 28.38 240.80 | MJ3001 400 | 4 30 T0-220 | 497-2627-5-ND@ 84 6.73 50.49 | TIP48 
100 | 12 | 750 T0-3 | 497-2561-5-ND® 3.74 2940 249.48 | 2N6059 400 | 4 | 16 | 10-220 | 497-3130-5-ND@ 163 1292 110.20 | BUL742A 
1o0 | 15 | 20 TO-3 | 497-2612-5-ND® 2.35 18.48 156.80 | 2N3055 400 | 4 | 8 T0-220 | 497-3149-5-ND 142 11.22 95.70 | ST13005 
3 | 100 | 20 | 750 T0-3 | 497-2563-5-ND® 5.66 46.40 391.50 | 2N6284 400 | 10 | 300 | 10-220 | 497-2797-5-ND@ 393 30.86 261.80 | BUS31T 
140 | 16 | 5 TO-3 | 497-6204-ND@ 416 3267 277.20 | 2N3773 450 | 10 | 8 T0-220 | 497-2581-5-ND@ 108 840 72.00 | BUL38D 
400 | 15 | 300 T0-3 | 497-3129-5-ND@ 5.07 41.60 351.00 | BU941 450 | 5 | 10 | 10-220 | 497-6007-5-ND@ 142 11.22 95.70 | BUL805 
450 | 30 | — TO-3 | 497-4086-5-ND® 11.55 102.30 825.00 | BUF420M 500 | 1 | 15 | 10-220 | 497-2605-5-ND@ 74 5.78 49.50 | TIP50 
700) 8 | — T0-3 | 497-2412-ND@ 429 35.20 297.00 | BU208A 700 | 3 | 4 T0-220 | 497-5215-5-ND 1.38 1088 92.80 | BUL7216 
850 | 15 | 6 TO-3 | 497-2592-5-ND@ 7.22 59.20 499.50 | 2N6547 700 | 8 | 6 TO-220 | 497-3510-ND 1.50 13.00 100.00 | $T13009 
60.15 1 400 | 10-92 | 497-3537-NDe 7294020 87.00 | STSA1805 800 | 4 | 12 | 10-220 | 497-2638-5-ND@ 236 1851 157.08 | BUL216 
44 | 150 | 5 | 300 | 0-92 | 497-3235-ND@ 99 7.70 66.00 | STSA851 15) 15 | 80 | SOT-23 | 497-6205-1-ND@t A3 3.02 19.80 ) STR1215 
300 | 05 | 40 0-92 | 497-2407-ND 53 ©3660 ~—=«16.80 | STPSA42 15 | 15 | 80 | SOT-23 | 497-6205-2-ND@t 263.25/3,000 STR1215 
7 meas 30 | 04 | 25 | SOT-23 | 497-5685-1-ND@+ 48 3.35 ~—-22.00 | 2STR1230 
4B in } : Ue Eeeeeine . ee Hos ren 7 | 30 | 04 | 25 | SOT-23 | 497-5685-2-NDet 292.50/3,000 2STR1230 
a a oo ea 300 | 0.1 | 25 | SOT-23 | 497-4650-1-ND@+ 38 270 ‘15.90 | $0642 
: ; : 300 | 01 | 25 | SoOT-23 | 497-4650-2-ND@t 180.00/3,000 $0642 
60 | 3 | 30 | SoOT-32 | 497-4821-5-ND® 74 5.78 49.50 | 2SD882 
300 | 05 | 40 | SOT-23 | 497-2480-1-ND@t 62 4.20 ~~ 19.60 | MMBTA42 
80 | 4 | 25 |) SOT-32 | 497-2601-5-ND® 1.08 8.50 72.50 | 2N5191 300 | 05 | 40 | sot-23 | 497-2480-2-NDet 197.40/3,000 MMBTA42 
60 | 4 | 750 | SOT. ee eS ee? iGeO's 8700" | buat too | 10 | 1,000} 10-247 | 497-2541-5-ND® 235 1848 156.80 | TIPT42 
‘ * peas aoa 3 ee ae pees joo | 15 | 750 | 10-247 | 497-2607-5-ND 3.90 32.00 270.00 | BDWS3C 
5 ; 7-5776-NDA® 95 7.35 , 79 100 | 15 | 20 | To-247 | 497-2586-5-ND@ 2.02 15.98 136.30 | TIP3055 
80 | 4 | 100 | SOT-32 | 497-2549-5-ND® 73 5.33 42.90 | MJE802 8 | 100 | 25 | 15 | 10-247 | 497-2609-5-ND@ 2.44 1914 162.40 | TIP35C 
80 | 4 | 20 | SOT-32 | 497-2591-5-ND 112 8.84 75.40 | 2N5192 140 | 10 | 20 | 0-247 | 497-2614-5-ND@ 252 19.80 168.00 | TIP33C 
80 | 4 | 750 | SOT-32 | 497-2560-5-ND® 86 6.65 57.00 | 2N6039 400 | 15 | 300 | 10-247 | 497-3128-5-ND@ 416 32.67 277.20 | BUS31P 
100 |} 3 | 12 SOT-32 | 497-2590-5-ND@ 74 5.41 43.56 | MJE182 450 | 15 | — | 10-247 | 497-2544-5-ND@ 4.72 38.72 326.70 | BUV48A 
300 | 0.5 | 30 | SOT-32_ | 497-2624-5-ND@ 805.86 47.19 | MJE340 g | 350] 15 | 300 | TO-3PF | 497-2542-5-ND@ 5.79 47.52 400.95 | BUS41ZPFI 
45 | 8 | 20 | 10-220 | 497-5203-5-ND® 1.48 11.73 100.05 | BD533 800 | 24 | 6.5 |ISOWATT-218| 497-4646-5-ND@ 5.07 41.60 351.00 | HD1750FX 
5 | 6 | 1 | 15 | 70-220 | 497-2580-5-ND@ 86 6.65 57.00 | TIP29A 4 | 100 | 25 | 25 | TO-247 | 497-4633-5-ND@ 302 2376 201.60 | TIP35CW10 
60 | 2 | 14,000} 10-220 | 497-2545-5-ND@ 86 6.65 57.00 | TIP110 450 | 24 | — | 10-247 | 497-2575-5-ND@ 13.48 119.35 962.50 | BUX98APW 
80 3 10 70-220 | 497-5202-5-ND® 1.25 9.86 84.10 | BD241A @ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington A Flared Lead (Continued) 
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Ky Transistors (cont) Digi@ Reel” Fig i & We Package ae 1 ea 100 Pan Ko” 
6 | 100 | 8 |1,000| 10-220 | 497-2606-5-ND 776.95 51.00 | TIP107 
Vee | Ic | HrE Digi-Key Pricing STMicro. 15 | 1.5 | 80 SOT-23 497-6206-1-ND@+ 3 3.02 19.80 | 2STR2215 
Fig.| (Vv) | (A) | Min. | Package | Part No. 1 10 400 | Part No. 7 | 18 | 15] 80 | sor-23 | 497-6206-2-NDer 263.25/3,000 28TR2215 
to | 450 | 30 | — | 10-247 | 497-4085-5-ND@ 10.33 91.45 737.50 | BUX420AW 30 | 15 | 70 | SOT-23 | 497-5686-1-NDo+ 48 = 3.35 22.00 | 2STR2230 
700 | 12 | 10 | 10-247 _| 497-3555-ND 210 16.50 140.00 | STW13009 30_| 15 | 70 | SOT-23 | 497-5686-2-NDet 292.50/3,000 28TR2230 
tia| 450 | 60 | 150 ] ISOTOP | 497-5334-5-ND@ 48.72 470.40 3696.00 | ESM5045DV 60 | 10 |1,000 | 10-247 | 497-2620-5-ND® 2.77 21.78 184.80 | TIP145 
450 | 84 | 120 | ISOTOP | 497-2648-5-ND@ 82.50 792.00 6270.00 | ESM6045DV 100 | 10 | 1,000 | 10-247 | 497-2569-5-ND@ 2.68 21.05 178.64 | TIP147 
11B[{ 1000] 50 | — | (soTOP | 497-3567-5-ND@ 40.60 392.00 3080.00 | STES0DE100 8 | 100 | 15 | 20 | 10-247 | 497-2608-5-ND® 2.65 20.79 176.40 | TIP2955 
12 [1700 | 3 | 5  (t0-247-4LHP| 497-6272-5-ND@ 11.38 100.75 812.50 | STCO3DE170HP 100) 25 | 15 | 10-247 (Oreo Noe, 244 19.14 162.40 | TIPSEC 
43A| i700 | 4 | 4 _ |r0-247-4LHv] 497-6201-5-NDe 737 6048 510.30 | STCOAIEI70HV 140'{ 10 | 20 | 10-247  (Eieo0s ADS TOG SEG = ETOD! | ESC 
43/1700] 3 | 5  (T0-247-4LHV/ 497-6073-5-NDe 11.38 100.75 812.50 | STCOSDET70HV 10 | 100 | 25 | 25 | TO-2d7 (aioe NES, S102 2281 = 2080 | TIRSGCN 
2200| 3 | 5 |T0-247-4LHV| 497-6314-5-ND® 14.00 124.00 1000.00 | STCO3DE220HV 20 | 15 | 75 | SOT-89 | 497-6207-1-NDe@+ 56 = 4.40 = 30.40 | STF2220 
14/60 | 5 | 200 | PAK | 497-3518-5-ND® 1.08 8.50 72.50 | ST01805-1 20) 15 | 75 | SOT-89 ome Eee, 980.00/2,500 STF2220 
0 | 3 | 80 | SoT-89 | 497-5211-1-ND@ 56 440 30.40 | 2STF1360 1g | 29 | 3 | 100 | S0T-80 EO aes 129 4, 1020 8100, SUBIR 
ao | 3 | eo | sorao (ereeantonines 980.00/2.500 DSTFI360 30 | 3 | 100 | SOT-89 | 497-4345-2-ND@ 1312.50/2,500 STF817A 
140 | 1.5 | 40 | sot-89 | 497-4656-1-ND@ 241 1666 142.10 | STF715 60} 3 | 80 | S079 Ee 200 walt 09000! | ies Mead 
8 | 440 | 45 | 40 | sot-89 | 497-4656-2-NDe 2143.75/2,500 STF715 60 | 3 | 80 | SOT-80 [esODRaNae 462.50/2,500 zolkesad 
4oo| 1 | 5 | sor-eo | 497-3521-1-ND¢ 56 410 33.00 | STFNA2 60 | 10 | 20 | DPAK | 497-3136-1-ND@+ 1.25 9.86 84.10 | MJD2955T4 
4oo| 1 | 5 | sot-89 | 497-3521-2-ND+ 462.50/2,500 STFNA2 60 | 10 | 20 | DPAK — | 497-3136-2-ND@ 1268.75/2,500 MJD295574 
so | 8 | 40 | DPAK | 497-2504-1-ND@: 685.25 45.00 | MJD44H11T4 100) 3 | 10 | DPAK era ND ee 78 5.74 46.20. | MuD320T4 
so | 8 | 40 | DPAK | 497-2504-2-ND@ 675.00/2,500 MJD44H1174 te | 100) 3 | 10 | DPAK pclae 647.50/2,500 MJD82CTA 
100 | 2 1,000) DPAK | 497-2462-1-ND@: 68 = 5.25 45.00 | MJD11274 100 | 5 (7,000 | DPAK  (ASze2eiieINDee: 685.25 45.00 | MJD127T4 
400 2 | 1,000 DPAK 497-2462-2-ND@ 675.00/2,500 MJD112T4 300 | 0.5 | 30 DPAK 497-3137-1-ND@t 1.08 8.50 72.50 | MJD350T4 
100 2 10 DPAK 497-2484-1-ND@: 73 5.33 42.90 | MJD31CT4 300 | 0.5 | 30 DPAK 497-3137-2-ND® 1093.75/2,500 MJD350T4 
io0 | 3 | 10 DPAK — | 497-2484-2-NDe 601.25/2,500 MJD31CT4 45 | 5 | 70 | SOT-223 | 497-6202-1-ND@: 56 4.10 33.00 | STN888 
100 | 5 |1,000| DPAK | 497-2469-1-NDe: 68 5.25 45.00 | MJD12274 45 | 5 | 70 | SOT-223 | 497-6202-2-ND@ 210.00/3,000 STN888 
16 | 100 | 5 |1,000) DPAK — | 497-2469-2-ND 675.00/2,500 MJD12274 35 | 3 | 100 | SOT-223 | 497-4365-1-ND@+ 72 5.60 48.00 | STN749 
150 | 5 | 20 DPAK — | 497-5104-1-ND 1.29 10.20 87.00 | STD1805T4 35 | 3 | 100 | SOT-223 | 497-4365-2-ND@ 320.00/1,000 STN749 
150 | 5 | 20 DPAK _ | 497-5104-2-ND 1312.50/2,500 $TD1805T4 17 |-40_| 5 | 50 | sot-223 | 497-5901-1-NDo+ 56 4.10 33.00 | 2STN2540 
150 | 6 | 30 DPAK — | 497-5236-1-ND@ 1.08 850 72.50 | 2STD1665T4 40 | 5 | 50 | S0T-223 | 497-5901-2-ND@ 210.00/1,000 2STN2540 
150 | 6 | 30 DPAK — | 497-5236-2-ND 1093.75/2,500 2STD1665T4 60 | 3 | 80 | SoT-223 | 497-6005-1-ND@: 56 4.10 33.00 | 2STN2360 
350 | 1 | 30 DPAK — | 497-2482-1-ND 84 © 6.55 56.10 | MJD47T4 60 | 3 | 80 | SoT-223 | 497-6005-2-NDe 210.00/1,000 2STN2360 
350 | 1 | 30 DPAK _ | 497-2482-2-ND@ 841.50/2,500 MJD47T4 60 | 3 | 100 | sorT-223 | 497-4366-1-NDe 62 4.90 33.82 | STN790A 
80 | 15 | 40 | SOT-223 | 497-3178-1-NDt 72 5.60 48.00 | STN715 60 | 3 | 100 | soT-223 | 497-4366-2-ND@ 204.70/1,000 STN790A 
80 | 3 | 80 | SOT-223 | 497-5212-1-ND@: 56 410 33.00 | 2STN1360 18 | 100 | 5 [1,000 | T0-220FP | 497-3271-5-ND 4.42 11.22 95.70 | TIP127FP 
17] 80 | 3 | 80 | SoT-223 | 497-5212-2-ND@ 210.00/1,000 2STN1360 NPN/PNP — RoHS Compliant 
150 | § | 200 | SOT-223 Ree eS He = oe tee 10 Ines so | 3 | 30 | 8Soic | 497-4518-1-ND$ 125 986 84.10 | STSO1DTPO6 
150 | § | 200 | SOT-223 [emeeuee ibe, Se 00/1,000 Sins) "3 | 60 | 3 | 30 | s-soic | 497-4518-2-NDt 1268.75/2,500 STSO1DTPO6 
18 se . pes gts vale settee Rs es a ses RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington A Flared Lead 
21A| 36 | 20 | 20 M174 | 497-5457-ND@ 71.55 689.00 5300.00 | $D1405 RF Power Transistors [aoe | 
36 | 8 | 20 M113 | 497-5454-ND@ 60.75 585.00 4500.00 | $D1274-01 = 
oip| 36 | 8 | 20 M113 | 497-5456-ND@ 60.75 585.00 4500.00 | $D1275-01 Tacelivesiinn Digi-Key PIES STaieiat 
110 | 40 | 15 M177 | 497-5460-ND@ 151.41 1442.00 1536.00 | SD1728 Fig.| (v) | (V) | (A) | Package Part No. 1 10 “my ian, 
t10 | 20 | 15 M174 _ | 497-5461-ND@ 128.10 1220.00 9760.00 | SD1731 SS SSS Say 
og | 36 | 8 | 20 M136 | 497-5453-ND@ 87.75 842.40 6669.00 | SD1274 Tpuger 
36 | 8 | 20 M135 __ | 497-5455-ND@ 61.43 526.50 4668.30 | SD1275 
350 | 15 | 300 | D2PAK | 497-6203-5-ND@A 460 37.76 318.60 | BUB941ZT 25 4 | PowerSO-10RF | 497-5295-5-ND 9.43 8.61 6.81 | PD54003-E 
29] 400 | 8 | 8 D2PAK | 497-5726-1-ND@+ 1.12 884 75.40 | STB13007DT4 25 5 | PowerSO-10RF | 497-5296-5-ND 2080 1885 14.95 | PD54008-E 
400 | 8 | 8 D2PAK _| 497-5726-2-ND@t 494.00/1,000 STB13007DT4 40 | +20 | 25 | PowerSO-10RF | 497-5297-5-ND 15.89 14.08 11.35 | PD55003-E 
[a es Ia oe ie Ne ee ee A | 40 4 | PowerS0-10RF | 497-5299-5-ND 20.80 18.85 ©1495 | PDss008-E 
60 | 06 | 40 T0-39 | 497-2572-5-ND@ 1.94 15.30 130.50 | 2N2905A 20A| 65 0.25 | PowerSO-10RF | 497-5304-5-ND 1337 11.85 9.55 | PD57002-E 
1 | 200} 1 | 30 | 710-39 | 497-2593-5-NDe 1.38 10.88 92.80 | 2N5415 
360 | 1 | 30 | 70-39 | 497-2596-5:NDe 155 1294 10440 | ons416 65 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5305-5-ND 36.98 35.70 28.05 | PD57018-E 
> | 60 | 08 | 40 | T0418 | 497-2577-NDe 108 850 72.50 | 2N2907A 65 | #20] 4 | PowerSO-10RF | 497-5307-5-ND 53.65 51.80 40.70 | PD57030-E 
60 | 06 | 50 T0-18 497-2910-5-ND@ 1.08 8.50 72.50 | 2N2907 65 7 PowerSO-10RF | 497-5309-5-ND 76.95 74.10 57.00 | PD57060-E 
3 | 80 | 10 |1,000) TO-3 | 497-2392-NDe 5.07 41.60 351.00 | MJ2501 40 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5298-5-ND 15.89 14.08 11.35 | PD55003S-E 
* 2 ee ae Coe ee me ae =e ae - 40 4 | PowerS0-t0RF | 497-5300-5-ND 20.80 18.85 +~—«-14.95 | PDS5008S-E 
w]e [2 || we [ieeeemeie acca |Summw | || f°] 7 [Revco jwrsmmew nas aww a | rnce 
300 | 05 | 50 | TO-92 | 497-5718-1-ND@ta 38 =©=2.70 15.90 | BF421-AP ; : : 
300 | 05 | 50 T0-92 497-5718-3-ND@S& 420.00/2,000 BF421-AP 65 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5306-5-ND 36.98 35.70 28.05 | PD57018S-E 
40 | 5 | 45 | SOT-32 | 497-2589-5-ND@ 74 5.41 43.56 | MJE210 65 | 59 | 4 | PowerSO-t0RF | 497-5308-5-ND 53.65 51.80 40.70 | PD57030S-E 
80 | 3 | 30 |) SOT-32 | 497-4829-5-ND® 74 9.94 44.55 | 258772 65 | * 7 | PowerSO-10RF | 497-5310-5-ND 76.95 7410 57.00 | PDS57060S-E 
60 | 4 | 750 | $oT-32 | 497-5715-ND@a 95 7.35 63.00 | BD678 
5 | 80 | 4 | 20 | sors | 497-2585-5-nD@ ‘99 ~«7.70 ~—«66.00 | 2N5195 24] 65 | 420] 14 M252 497-5473-5-ND 188.10 178.20 148.50 | SD56120M 
80 | 4 | 750 | SOT-32 | 497-5716-ND@A 95 7.35 _63.00 | BD680 25 | 65 | +20) 14 M246 497-5474-ND 182.40 172.80 144.00 | SD56120 
80 | 4 | 750 | SoT-32 | 497-2540-5-ND 95 7.35 63.00 | 2N6036 
1o0 | 3 | 12 | sot-32 | 497-2553-5-ND@ 68 5.25 45.00 | MJE172 . 4 Mes Sede Gon. 21200 2000 2 0etoee 
300 | 05 | 30 | sot-a2 |497-2630-5-NDe 2451 —-36.30 | MUES50 26| 65 | +20] 5 M243 497-5477-ND 94.30 90.20 73.80 | SD57045 
40 | 7 | 30 | 10-220 | 497-2613-5-ND® 1.20 9.52 81.20 | 2N6111 65 7 M243 497-5479-ND 103.50 99.00 81.00 | SD57060 
45 10 | 40 TO-220 | 497-2587-5-ND@ 1.66 13.09 111.65 | D45HS 65 4 M250 497-5476-ND 75.00 72.00 57.00 | SD57030-01 
60 | 2 |1,000] To-220 | 497-2619-5-ND® 84 6.55 56.40 | TIP115 of) an | 220) 2 250 SOD 49a.60".. “99.00: cailod' | BaKTOB0s0 
60 | 3 | 10 | 10-220 | 497-2538-5-ND® 72 5.60 48.00 | TIP32A 
60 | 5 |1,000 | 10-220 | 497-2618-5-ND® 81 6.30 54.00 | TIP125 HF/VHF/UHF 
60 | 6 | 15 | 10-220 | 497-2552-5-NDe 1.04 8.09 69.30 | TIP42A 65 0.9 M113 497-5462-ND 61.02 5876 45.20 | sD2900 
60 8 |1,000 | TO-220 | 497-2536-5-ND® 90 7.00 60.00 | TIP105 65 25 M113 497-5463-ND 61.02 58.76 45.20 | SD2902 
6 . : is Len ee on os oie eee 21a} 65 | 420) 5 M113 497-5465-ND 4200 36.00 31.92 | sp2904 
80 | 5 |1,000 | 10-220 | 497-2570-5-ND® 72 5.60 _ 48.00 | TIP126 128 0 wiz poet END Shee See ea | ebeetlt 
30 | 8 | 750 | 10-220 | 497-5214-5-ND@ 138 10.88 92.80 | BDX54B 130 20 Mua aces OND 8:90 2400: 7 7A0" | SD 20M TL 
80 | 10 | 40 | 710-220 | 497-2578-5-ND® 1.08 840 72.00 | D4SHI1 vic} 125 | 499 | 40 M177 497-5469-ND 148.39 141.32 113.06 | $D2933 
100} 1 | 15 T0-220 | 497-2588-5-ND@ 72 5.60 48.00 | TIP30C 130 40 M177 497-5472-ND 147.82 140.04 116.70 | SD2943 
100 | 2 |1,000| To-220 | 497-2559-5-ND@ 77 5.95 54.00 | TIP117 
joo | 3 | 10 | to229  [RereReatennes ae Sey. abo (tips 22] 65 | +20] 5 M229 497-5464-ND 102.35 97.90 80.10 | sD2903 
100 | 5 |1,000| 10-220 | 497-2571-5-ND@ 77 5.95 51.00 | TIP127 93 | 125 | 499 | 42 M244 497-5468-ND 164.54 155.88 129.90 | sD2932 
100 | 6 | 15 10-220 | 497-2629-5-ND@ 86 6.65 57.00 | TIP42C 130 10 M244 497-5471-ND 173.85 164.70 137.25 | SD2942 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Sf / Schottky Diodes 


Fig. 1 — DO-35 


Fig. 7 — SOT-23, 
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Fig. 14 — 
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Fig. 2 — DO-41, DO-201AD 
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Fig. 3 — TO-220AC 
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Fig. 17 — TOP-31 


Fig. 4 — TO-220AB 


Fig. 5 — ISOTOP 
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Fig. 22 — 
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VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
20 350mA DO-35 497-3773-1-ND® 46 3.22 21.12 497-3773-2-ND® 4,000 93.60/M BAT47 
30 200mA DO-35 497-2492-1-ND® 46 3.22 21.12 = — _ BAT43 
30 200mA DO-35 497-2495-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2495-2-ND® 4,000 93.60/M BAT42 
ri 40 350mA DO-35 497-2512-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2512-2-ND® 4,000 93.60/M BAT48 
60 15mA DO-35 497-2508-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2508-2-ND® 4,000 93.60/M 1N6263 
70 15mA DO-35 497-2499-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2499-2-ND® 4,000 93.60/M 1N5711 
100 100mA DO-35 497-2493-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2493-2-ND® 4,000 93.60/M BAT41 
100 150mA DO-35 497-3768-1-ND® 49 3.85 26.60 497-3768-2-ND® 4,000 133.00/M BAT46 
20 1A DO-41 50 3.60 21.20 497-4547-3-ND@§ 2,000 80.00/M 1N5817 
30 1A DO-41 50 3.60 21.20 497-4548-3-ND@§ 2,000 80.00/M 1N5818 
60 2A DO-41 497-3214-1-ND® 73 5.33 42.90 497-3214-3-ND@§ 2,000 240.50/M STPS2L60 
2 150 1A DO-41 497-2447-1-ND® 46 3.58 24.70 497-2447-3-ND@§ 2,000 123.50/M STPS1150 
150 2A DO-15 497-3213-1-ND® -50 3.69 29.70 497-3213-3-ND@§ 1,000 189.00 STPS2150 
30 3A DO-201AD 497-5572-1-ND® 56 4.40 30.40 497-5572-2-ND® 1,900 184.00/M 1N5821RL 
150 3A DO-201AD 497-3216-1-ND® 62 4.51 36.30 497-3216-2-ND® 1,900 231.00/M STPS3150RL 
25 10A TO-220AC 497-2738-5-ND@$ 1.72 13.60 116.00 = = = STPS10L25D 
45 7.5A TO-220AC 497-2749-5-ND@$ 1.09 8.47 72.60 = = _ STPS745D 
45 10A TO-220AC 497-2754-5-ND@$ 1.08 8.40 72.00 = = _ STPS1045D 
3 45 15A TO-220AC 497-2753-5-ND@$ 1.09 8.60 73.37 = = = STPS1545D 
100 8A TO-220AC 497-2737-5-ND@$ 1.42 11.22 95.70 = = = STPS8H100D 
120 20A TO-220AB 1.46 11.56 98.60 = = _ STPS20120D 
600 10A TO-220AC 10.35 94.50 747.00 = — _ STPSC1006D 
600 8A TO-220AC 10.53 91.65 682.50 = = = STPSC806D 
30 2x10A TO-220AB 497-2750-5-ND@$ 1.51 11.90 101.50 = = = STPS2030CT 
30 2x 15A TO-220AB 2.31 18.15 154.00 = = _ STPS30L30CT 
45 2x7.5A TO-220AB 497-2747-5-ND@$ 1.18 9.35 79.75 = — _ STPS1545CT 
45 2x15A TO-220AB 497-2751-5-ND@$ 1.66 13.09 111.65 = = = STPS3045CT 
60 2x 15A TO-220AB 497-5137-5-ND@$ 2.18 17.16 145.60 = = = STPS30H60CT 
60 2x20A TO-220AB 1.95 16.25 136.50 = = _ STPS41L60CT 
100 2x 10A TO-220AB 2.27 17.82 151.20 = = _ STPS20H100CT 
100 2x30A TO-220AB 497-3812-5-ND$ 5.19 42.56 359.10 = = = STPS60H100CT 
120 2x10A TO-220AB 497-4626-5-ND$ 1.51 11.90 101.50 = = = STPS20120CT 
120 2x20A TO-220AB 497-4629-5-ND@$ 1.80 15.00 126.00 = = = STPS40120CT 
4 150 2x5A TO-220AB 497-5398-5-ND@$ 2.39 18.81 159.60 = _ _— STPS10150CT 
150 2x8A TO-220AB 497-2739-5-ND@$ 2.79 21.95 186.20 = = = STPS16150CT 
150 2x10A TO-220AB 497-2730-5-ND@$ 3.19 25.08 212.80 = = = STPS20150CT 
150 2x 15A TO-220AB 497-5400-5-ND@$ 3.78 29.70 252.00 = _ _ STPS30150CT 
150 2x20A TO-220AB 497-3217-5-ND@$ 4.88 40.00 337.50 = — = STPS40150CT 
150 2x30A TO-220AB 497-5207-5-ND@$ 4.60 37.76 318.60 = = = STPS60150CT 
170 2x5A TO-220AB 497-6076-5-ND@$ 1.29 10.20 87.00 = = = STPS10170CT 
170 2X8A TO-220AB 497-6079-5-ND@$ 1.35 11.70 90.00 = — _ STPS16170CT 
170 2x10A TO-220AB 497-3525-5-ND@$ 3.40 26.73 226.80 = —= _ STPS20170CT 
170 2x 15A TO-220AB 497-4825-5-ND@$ 2.22 17.42 147.84 = = = STPS30170CT 
170 2x20A TO-220AB 497-4827-5-ND$ 3.90 32.00 270.00 = = = STPS40170CT 
170 2x 30A TO-220AB 497-4828-5-ND@$ 3.93 30.86 261.80 = = = STPS60170CT 
45 2x60A ISOTOP. 497-3207-5-ND@$ 30.45 294.00 2310.00 = = _— STPS12045TV 
45 2x80A ISOTOP. 497-2741-5-ND@$ 34.92 337.12 2648.80 = = = STPS16045TV 
5A 45 2x 120A ISOTOP. 497-5399-5-ND@$ 50.34 486.08 3819.20 = = = STPS24045TV 
100 2x40A ISOTOP. 497-5402-5-ND@$ 35.26 340.48 2675.20 = = _ STPS80H100TV 
100 2x80A ISOTOP. 497-2723-5-ND$ 44.66 431.20 3388.00 = = _ STPS160H100TV 
600 2x60A ISOTOP. 497-3811-5-ND@$ 40.60 392.00 3080.00 = = = STTH120L06TV1 
5B 170 2x 100A ISOTOP. 497-5022-5-ND@$ 34.80 336.00 2640.00 = = = STPS200170TV1 
15 2x20A TO-247 5.02 41.18 347.49 = = _— STPS40L15CW 
30 2x30A TO-247 4.10 35.67 265.65 = = _ STPS60L40CW 
45 2x30A TO-247 497-3803-5-ND@$ 4.72 38.72 326.70 = = = STPS6045CW 
45 2x30A TO-247 497-3745-5-ND@$ 6.36 52.16 440.10 = = = STPS60L45CW 
60 2x 15A TO-247 497-5138-5-ND@$ 2.18 17.16 145.60 = _ = STPS30H60CW 
100 2x20A TO-247 497-2725-5-ND@$ 3.98 32.64 275.40 = = _ STPS40H100CW 
100 2x30A TO-247 497-3220-5-ND@$ 7.80 64.00 540.00 = = = STPS61H100CW 
6 150 2x15A TO-247 497-5401-5-ND@$ 5.58 45.76 386.10 = = = STPS30150CW 
150 2x20A TO-247 497-3218-5-ND@$ 5.27 43.20 364.50 = — _— STPS40150CW 
150 2x 30A TO-247 497-3219-5-ND@$ 7.80 64.00 540.00 = = = STPS61150CW 
150 2x40A TO-247 497-3221-5-ND@$ 9.17 81.22 655.00 = = = STPS80150CW 
170 2x 15A TO-247 497-4826-5-ND$ 2.45 19.24 163.24 = = = STPS30170CW 
170 2x20A TO-247 497-4814-5-ND@$ 2.92 23.12 197.20 = = _— STPS40170CW 
170 2x30A TO-247 497-4823-5-ND@$ 5.15 42.24 356.40 = = _ STPS61170CW 
170 2x 40A TO-247 497-4815-5-ND@$ 5.79 47.52 400.95 = = = STPS80170CW 
7A 30 100mA SOT-23 497-2518-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2518-2-ND® 3,000 72.00/M BAR42FILM 
30 100mA SOT-23 497-2521-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2521-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43FILM 
@ RoHS Compliant + Tube § Ammo Pack 0 Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1255 


ky 4 Schottky Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 300mA SOT-23 497-5699-1-ND® 43 3.06 18.02 497-5699-2-ND® 3,000 68.00/M BAT30FILM 
7A 70 70mA SOT-23 497-5694-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5694-2-ND® 3,000 97.50/M BAS70FILM 
70 70mA SOT-23 497-2529-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2529-2-ND® 3,000 93.60/M BAR18FILM 
100 150mA SOT-23 497-5709-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5709-2-ND® 3,000 97.50/M BAT46FILM 
30 100mA SOT-23 497-2514-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2514-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43AFILM 
7B 30 300mA SOT-23 497-5697-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5697-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30AFILM 
100 150mA SOT-23 497-5706-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5706-2-ND® 3,000 97.50/M BAT46AFILM 
30 100mA SOT-23 497-2520-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2520-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43CFILM 
70 30 0.3A SOT-23 497-3786-1-ND® 45 3.24 19.08 497-3786-2-ND® 3,000 72.00/M BAT54CFILM 
30 300mA SOT-23 497-5698-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5698-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30CFILM 
100 150mA SOT-23 497-5708-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5708-2-ND® 3,000 97.50/M BAT46CFILM 
30 0.3A SOT-23 497-2522-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2522-2-ND® 3,000 72.00/M BAT54SFILM 
30 100mA SOT-23 497-2515-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2515-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43SFILM 
7D 30 300mA SOT-23 497-5700-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5700-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30SFILM 
70 70mA SOT-23 497-2516-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2516-2-ND® 3,000 72.00/M BAS70-04FILM 
100 150mA SOT-23 497-5710- 48 3.35 22.00 3,000 97.50/M BAT46SFILM 
15 10mA SOT-323 497-5691 - 45 3.24 19.08 3,000 72.00/M BAS69WFILM 
7A 30 300mA SOT-323 497-5701- 43 3.06 18.02 3,000 68.00/M BAT30WFILM 
30 0.3A SOT-323 497-2530- 45 3.24 19.08 3,000 72.00/M BAT54WFILM 
100 200mA SOT-323 497-5705- -50 3.60 21.20 3,000 80.00/M BAT41WFILM 
15 10mA SOT-323 497-5689-1-ND® 50 3.60 21.20 497-5689-2-ND® 3,000 80.00/M BAS69-06WFILM 
30 300mA SOT-323 497-5549-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5549-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30AWFILM 
7B 30 0.3A SOT-323 497-2528- 45 3.24 19.08 3,000 72.00/M BAT54AWFILM 
100 150mA SOT-323 497-5707-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5707-2-ND® 3,000 97.50/M BAT46AWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5555-1-ND® -55 3.96 23.32 497-5555-2-ND® 3,000 88.00/M BAT41AWFILM 
15 10mA SOT-323 497-5688-1-ND® 50 3.60 21.20 497-5688-2-ND® 3,000 80.00/M BAS69-05WFILM 
7c 30 300mA SOT-323 497-5550-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5550-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30CWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5703-1-ND® -55 3.96 23.32 497-5703-2-ND® 3,000 88.00/M BAT41CWFILM 
15 10mA SOT-323 50 3.60 21.20 497-5687-2-ND® 3,000 80.00/M BAS69-04WFILM 
7D 30 300mA SOT-323 48 3.42 20.14 497-5553-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30SWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5557-1-ND® 55 3.96 23.32 497-5557-2-ND® 3,000 88.00/M BAT41SWFILM 
100 150mA SOT-323 497-5569-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5569-2-ND® 3,000 97.50/M BAT46SWFILM 
8A 30 8A DPAK 497-3222-1-ND 1.98 15.64 133.40 497-3222-2-ND 2,500 611.80/M STPS8L30B-TR 
40 3A DPAK 497-2466-1-ND® 81 6.30 54.00 497-2466-2-ND® 2,500 324.00/M STPS340B-TR 
45 2x7.5A DPAK 497-3208-1-ND 2.10 16.50 140.00 497-3208-2-ND 2,500 800.00/M STPS15H100CB-TR 
8B 45 2x7.5A DPAK 497-2748-5-ND@$ 1.16 9.18 78.30 = = _ STPS15L45CB 
100 5A DPAK 497-2640-5-ND$ 2.27 17.82 151.20 = = = STPS5H100B 
170 2X5A DPAK 497-6075-1-ND® 1.29 10.20 87.00 497-6075-2-ND® 2,500 399.00/M STPS10170CB-TR 
170 2X 8A DPAK 497-6078-1-ND® 1.55 12.24 104.40 497-6078-2-ND® 2,500 630.00/M STPS16170CB-TR 
45 2x10A D2PAK 497-2752-5-ND@$ 1.55 12.24 104.40 = = = STPS20L45CG 
45 2x20A D2PAK 497-3528-1-ND® 3.49 27.39 232.40 497-3528-2-ND® 1,000 1452.50 STPS40L45CG-TR 
45 2x20A D2PAK 497-4759-1-ND® 2.94 23.10 196.00 497-4759-2-ND® 1,000 1225.00 STPS41L45CG-TR 
60 2x5A D2PAK 497-6081-1-ND® 1.81 14.28 121.80 497-6081-2-ND® 1,000 836.00 STPS10L60CG-TR 
60 2x 15A D2PAK 497-5136-1-ND® 2.31 18.15 154.00 497-5136-2-ND® 1,000 962.50 STPS30H60CG-TR 
100 2x5A D2PAK 497-4816-5-ND@$ 1.18 9.35 79.75 = _— _ STPS10H100CG 
100 2x8A D2PAK 497-2722-5-ND@$ 1.35 10.80 81.00 = _— _ STPS16H100G 
9A 100 2x10A D2PAK 497-2457-1-ND® 2.27 17.82 151.20 497-2457-2-ND® 1,000 945.00 STPS20H100CG-TR 
150 2x20A D2PAK 497-3527-5-ND@$ 3.90 32.00 270.00 = = _— STPS40150CG 
150 2x20A D2PAK 497-3754-1-ND® 3.28 25.74 218.40 497-3754-2-ND® 1,000 1365.00 STPS40150CG-TR 
170 2x5A D2PAK 497-6074-1-ND® 1.33 10.54 89.90 497-6074-2-ND® 1,000 589.00 STPS10170CG-TR 
170 2x8A D2PAK 497-6077-1-ND® 1.89 14.96 127.60 497-6077-2-ND® 1,000 836.00 STPS16170CG-TR 
170 2x10A D2PAK 497-4761-1-ND® 1.66 13.09 111.65 497-4761-2-ND® 1,000 731.50 STPS20170CG-TR 
170 2x15A D2PAK 497-5135-1-ND® 2.31 18.15 154.00 497-5135-2-ND® 1,000 962.50 STPS30170CG-TR 
170 2x20A D2PAK 497-4760-1-ND® 4.29 35.20 297.00 497-4760-2-ND® 1,000 1826.00 STPS40170CG-TR 
600 12A D2PAK 497-3814-5-ND@$ 2.06 17.88 137.50 = = = STTH12R06G 
9B 25 10A D2PAK 497-5134-1-ND® 2.06 16.32 139.20 497-5134-2-ND® 1,000 912.00 STPS10L25G-TR 
10 60 2x40A MAX247 497-5403-5-ND$ 19.78 179.22 1421.40 = = — STPS80L60CY 
100 2x40A MAX247 497-2724-5-ND@$ 19.78 179.22 1421.40 — = a STPS80H100CY 
25 2A SMB 497-5573-1-ND® 86 6.65 57.00 = — _— STPS2L25U 
25 3A SMC 497-3760-1-ND -90 7.00 60.00 497-3760-2-ND 2,500 285.00/M STPS3L25S 
30 1A SMA 497-3755-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3755-2-ND® 5,000 185.00/M STPS130A 
30 2A SMA 497-3759-1-ND® 81 6.30 54.00 497-3759-2-ND® 5,000 324.00/M STPS2L30A 
30 1A SMB 497-2468-1-ND® 53 413 28.50 497-2468-2-ND@ 2,500 142.50/M STPS1L30U 
40 1A SMA 497-2453-1-ND® 46 3.58 24.70 497-2453-2-ND® 5,000 123.50/M STPS140A 
40 1A SMA 497-3753-1-ND 60 4.68 32.30 = _— _ STPS1L40A 
40 1A SMB 497-2490-1-ND® 54 4.24 29.26 497-2490-2-ND® 2,500 146.30/M STPS140U 
40 2A SMB 497-5574-1-ND® 62 4.51 36.30 497-5574-2-ND® 2,500 203.50/M STPS2L40U 
4 40 3A SMB 497-2465-1-ND® 68 5.25 45.00 497-2465-2-ND® 2,500 270.00/M STPS340U 
40 3A SMC 497-2464-1-ND® 80 5.86 47.19 497-2464-2-ND® 2,500 264.56/M STPS340S 
40 3A SMC 497-4673-1-ND® 72 5.60 48.00 497-4673-2-ND® 2,500 288.00/M STPS3L40S 
60 1A SMA 497-2463-1-ND® 56 4.40 30.40 497-2463-2-ND® 5,000 152.00/M STPS1L60A 
60 1A SMA 497-3756-1-ND® 72 5.60 48.00 497-3756-2-ND® 5,000 288.00/M STPS160A 
60 2A SMA 497-2461- -60 4.68 32.30 497-2461-2-ND® 5,000 161.50/M STPS2L60A 
60 3A SMC 497-2454-1-ND® 80 5.86 47.19 497-2454-2-ND® 2,500 264.56/M STPS3L60S 
100 1A SMA 497-3209-1-ND® 86 6.65 57.00 497-3209-2-ND® 5,000 342.00/M STPS1H100A 
100 2A SMA 497-3758-1-ND® -90 7.00 60.00 497-3758-2-ND® 5,000 360.00/M STPS2H100A 
100 1A SMB 497-3210-1-ND 1.46 11.56 98.60 2,500 452.20/M STPS1H100U 
150 2A SMA 497-2467-1-ND® 56 4.40 30.40 497-2467-2-ND® 5,000 152.00/M STPS2150A 
20 0.5A SOD-123 497-3205-1-ND® 73 5.33 42.90 497-3205-2-ND® 3,000 240.50/M STPS0520Z 
40 300mA SOD-123 497-5562-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5562-2-ND® 3,000 76.00/M BAT54ZFILM 
40 350mA SOD-123 497-5712- 46 3.22 21.12 497-5712-2-ND® 3,000 93.60/M BAT48ZFILM 
12 60 0.5A SOD-123 497-3787-1-ND® AB 3.58 24.70 497-3787-2-ND® 3,000 123.50/M STPSO560Z 
70 70mA SOD-123 497-5696-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5696-2-ND® 3,000 76.00/M BAS70ZFILM 
100 200mA SOD-123 497-5558-1-ND® 44 3.08 20.24 497-5558-2-ND® 3,000 89.70/M BAT41ZFILM 
100 150mA SOD-123 497-5559-1-ND® AB 3.22 21.12 497-5559-2-ND® 3,000 93.60/M BAT46ZFILM 
20 0.5A DO-216AA 497-4390-1-ND® 55 4.25 30.60 497-4390-2-ND® 12,000 128.00/M STPS0520M 
13 20 1A DO-216AA 497-3211-1-ND 67 4.92 39.60 ND 12,000 159.60/M STPS1L20M 
40 1A DO-216AA 497-3212-1-ND® 67 4.92 39.60 ND®@ 12,000 222.00/M STPS1L40M 
30 200mA MINIMELF 497-3272-1-ND® 62 4.51 36.30 ND® 2,500 203.50/M TMMBAT42FILM 
14 40 350mA MINIMELF 497-3274-1-ND® 73 5.33 42.90 ND® 2,500 240.50/M TMMBAT48FILM 
100 150mA MINIMELF 497-3273-1-ND® 62 4.51 36.30 497-3273-2-ND® 2,500 203.50/M TMMBAT46FILM 
15 45 2x 15A SOT-93 497-3215-5-ND$ 2.73 23.74 176.75 = = = STPS3045CP 
10 3A SOD-323 497-3707-1-ND® 67 4.92 39.60 497-3707-2-ND® 3,000 222.00/M BAT60JFILM 
23 1A SOD-323 497-3381-1-ND® 49 3.85 26.60 497-3381 - 3,000 133.00/M BAT20JFILM 
16 30 300mA SOD-323 497-5551-1-ND® 43 3.06 18.02 497-5551-2-ND® 3,000 68.00/M BAT30JFILM 
40 350mA SOD-323 497-5711-1-ND® 46 3.22 21.12 497-5711-2-ND® 3,000 93.60/M BAT48JFILM 
100 200mA SOD-323 497-5704-1-ND® -50 3.60 21.20 497-5704-2-ND® 3,000 80.00/M BAT41JFILM 
17 45 2x15A TOP-3I 497-3526-NDO 5.07 41.60 351.00 = = = STPS3045CPIRG 
45 2x30A TOP-3I 497-3529-NDO 7.02 57.60 486.00 = = = STPS6045CPIRG 
@ RoHS Compliant +Tube § Ammo Pack 4 Bulk (Continued) 
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VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 

Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

18 80 500mA MELF 497-3788-1-ND® 46 3.63 25.08 497-3788-2-ND® 1,500 151.80/M TMBAT49F ILM 
45 2x10A TO-220FPAB 497-6080- 1.94 15.30 130.50 = — _ STPS2045CFP. 
45 2x 15A TO-220FPAB 497-4393- 2.10 16.50 140.00 = = = STPS30L45CFP 

19 45 2x 15A TO-220FPAB 497-4628- 1.59 12.58 107.30 = — _ STPS3045CFP. 
150 2x10A TO-220FPAB 497-4391 - 2.10 16.50 140.00 = = = STPS20150CFP 
170 2x 15A TO-220FPAB 497-4824- 2.45 19.24 163.24 = = = STPS30170CFP 
45 2x10A I2PAK 497-4392-5-ND@$ 1.59 12.58 107.30 = = _ STPS2045CR 

20 45 2x 15A l2PAK 497-4394-5-ND@$ 2.10 16.50 140.00 = = = STPS30L45CR 
120 2x10A I2PAK 497-4625-5-ND@$ 1.51 11.90 101.50 = = _— STPS20120CR 
170 2x 10A l2PAK 497-4822-5-ND@$ 1.40 12.16 93.50 = _ = STPS20170CR 
15 10mA SOT-666 497-5545-1-ND® 49 3.85 26.60 497-5545-2-ND® 3,000 133.00/M BAS69-07P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5547- 48 3.74 25.84 497-5547-2-ND® 3,000 129.20/M BAT30-07P6FILM 

21A 40 300mA SOT-666 497-5560- 48 3.74 25.84 497-5560-2-ND® 3,000 129.20/M BAT54-07P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5692- 48 3.74 25.84 497-5692-2-ND® 3,000 129.20/M BAS70-07P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5554- 52 4.07 28.12 497-5554-2-ND® 3,000 140.60/M BAT41-07P6FILM 
15 10mA SOT-666 497-5690- 49 3.85 26.60 497-5690-2-ND® 3,000 119.00/M BAS69-09P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5548-1-ND® 49 3.85 26.60 497-5548-2-ND® 3,000 133.00/M BAT30-09P6FILM 

21B 40 300mA SOT-666 497-5713-1-ND® 48 3.74 25.84 497-5713-2-ND® 3,000 129.20/M BAT54-09P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5693-1-ND® 48 3.74 25.84 497-5693-2-ND® 3,000 129.20/M BAS70-09P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5702-1-ND® 52 4.07 28.12 497-5702-2-ND® 3,000 140.60/M BAT41-09P6FILM 
15 10mA SOD-523 497-5546-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5546-2-ND® 3,000 97.50/M BAS69KFILM 
30 300mA SOD-523 497-5552-1-ND® 48 3.35 22.00 = = = BAT30KFILM 

22 40 300mA SOD-523 48 3.35 22.00 497-5561-2-ND® 3,000 97.50/M BAT54KFILM 
70 70mA SOD-523 48 3.35 22.00 497-5695-2-ND® 3,000 97.50/M BAS70KFILM 
100 200mA SOD-523 497-5556-1-ND® 53 3.75 24.64 497-5556-2-ND® 3,000 109.20/M BAT41KFILM 

@ RoHS Compliant + Tube § Ammo Pack % Bulk 
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VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

200 2A DO-15 497-5763-1-ND@$ 60 4.68 32.30 497-5763-2-ND® 6,000 161.50/M | STTH2RO2QRL 
200 3A DO-15 497-5765-1-ND@$ -50 3.69 29.70 497-5765-2-ND® 6,000 126.00/M | STTH3RO2QRL 
200 3A DO-15 497-6083-1-ND 50 3.69 29.70 497-6083-3-ND@§ 1,000 189.00 | STTH3RO02Q 
400 1A DO-15 497-2446-1-ND@$ 52 3.69 24.20 497-2446-3-ND@§ 1,000 132.00 | BYTO1-400 
800 2A DO-15 497-2443-1-ND@$ 68 5.25 45.00 497-2443-3-ND@§ 1,000 300.00 | STTH208 
200 1A DO-41 497-3666-1-ND@$ 1.08 8.40 72.00 497-3666-3-ND@§ 2,000 432.00/M | STTH102 
200 1.54 DO-41 497-5571-1-ND@$ AQ 3.85 26.60 497-5571-3-ND@§ 2,000 133.00/M | STTH1RO02 
200 1.54 DO-41 497-6098-1-ND@$ 46 3.58 24.70 497-6098-2-ND® 5,000 123.50/M | STTH1RO2RL 
600 1A DO-41 497-3242-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-3242-2-ND 5,000 256.50/M | STTH1LO6RL 
600 1A DO-41 497-3243-1-ND@$ 56 4.10 33.00 497-3243-2-ND@ 5,000 185.00/M | STTH1RO6RL 
600 2A DO-41 497-3548-ND® -90 7.00 60.00 — = — | STTH2LO06 

1 600 2A DO-41 497-3752-1-ND@$ 62 4.51 36.30 497-3752-3-ND@§ 2,000 203.50/M | STTH2R06 
200 4A DO-201AB 497-6088-1-ND@$ 83 6.48 55.50 497-6088-3-ND@§ 600 277.50 | STTH4RO2 
200 4A DO-201AB 497-5259-1-ND@$ 83 6.48 55.50 497-5259-2-ND® 1,900 370.00/M | STTH4RO2RL 
200 3A DO-201AD 497-6084-1-ND@$ 60 4.68 32.30 497-6084-3-ND@§ 600 147.90 | STTH3RO02 
200 3A DO-201AD 497-2445-1-ND@$ 56 4.10 33.00 497-2445-3-ND§ 600 162.00 | STTH302 
200 3A DO-201AD 497-5257-1-ND@$ 50 3.69 29.70 497-5257-2-ND® 1,900 189.00/M | STTH3RO2RL 
600 3A DO-201AD 497-3246-1-ND$ 68 5.25 45.00 497-3246-3-ND@§ 600 225.00 | STTH3LO6 
600 3A DO-201AD 497-4414-1-ND@$ 81 6.30 54.00 497-4414-3-ND@§ 600 270.00 | STTH3RO6 
600 3A DO-201AD 497-4415-1-ND@$ 81 6.30 54.00 = = — | STTH3RO6RL 
600 5A DO-201AD 497-5231-1-ND@$ 99 7.70 66.00 497-5231-2-ND® 1,900 440.00/M | STTHSLO6RL 

1,000 3A DO-201AD 497-2442-1-ND@$ .78 5.74 46.20 497-2442-3-ND@§ 600 226.80 | STTH310 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


Ree 
VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 4A TO-220AC 497-5281-5-ND® -90 7.00 60.00 = = — | STTH4RO2D 
200 8A TO-220AC 497-5284-5-ND® 1.08 8.40 72.00 = = — | STTH802D 
200 15A TO-220AC 497-5274-5-ND® 1.72 13.60 116.00 = = — | STTH1502D 
PN 200 20A TO-220AC 497-5276-5-ND® 2.65 20.79 176.40 = = — | STTH2002D 
600 5A TO-220AC 497-2746-5-ND® 2.04 16.15 137.75 = = — | STTH5RO6D 
600 8A TO-220AC 497-2745-5-ND® 2.60 20.46 173.60 = = — | STTH8RO6D 
600 12A TO-220AC 497-5406-5-ND® 2.39 18.81 159.60 = _— — | STTH12RO6D 
600 15A TO-220AC 497-5408-5-ND® 2.94 23.10 196.00 = = — | STTH15RO6D 
200 15A TO-220AC 497-3204-5-ND® 1.95 16.25 136.50 = = — | STPR1520D 
600 8A TO-220AC 497-2744-5-ND® 1.33 10.54 89.90 = = — | STTH8LO6D 
600 30A TO-220AC 497-6091-5-ND® 4.68 38.40 324.00 = = — | STTH3006D 
600 30A TO-220AC 497-3800-5-ND® 3.53 27.72 235.20 = = — | STTH30LO6D 
600 30A TO-220AC 497-4412-5-ND® 1.59 13.25 111.30 = _ — | STTH30RO6D 
1,000 8A TO-220AC 497-5162-5-ND® 2.35 18.48 156.80 = = — | STTH810D 
2B 1,000 12A TO-220AC 497-5148-5-ND® 2.73 21.45 182.00 = = — | STTH1210D 
1,000 30A TO-220AC 497-5153-5-ND® 3.74 29.37 249.20 = = — | STTH3010D 
1,200 8A TO-220AC 497-5164-5-ND® 2.10 16.50 140.00 = = — | STTH812D 
1,200 12A TO-220AC 497-5150-5-ND® 3.15 24.75 210.00 = = — | STTH1212D 
1,200 15A TO-220AC 497-5151-5-ND® 3.53 27.72 235.20 = = — | STTH1512D 
1,200 30A TO-220AC 497-5155-5-ND® 2.82 23.50 197.40 = = — | STTH3012D 
1,200 30A TO-220AC 497-5158-5-ND® 1.55 12.24 104.40 = = — | STTH512D 
3A 200 2x10A TO-220AB 497-2693-5-ND® 1.32 11.44 88.00 = = — | BYW51-200 
200 8A TO-220AB 497-3540-5-ND® 1.51 11.90 101.50 = = — | STTH1002CT 
200 10A TO-220AB 497-3544-5-ND® 1.85 14.62 124.70 = = — | STTH1602CT 
200 15A TO-220AB 497-3547-5-ND® 2.39 18.81 159.60 = = — | STTH2002CT 
3B 200 15A TO-220AB 497-3551-5-ND® 5.50 45.12 380.70 = = — | STTH3002CT 
200 20A TO-220AB 497-3818-5-ND 2.27 17.82 151.20 = = — | STTH16LO6CT 
300 2x10A TO-220AB 497-2743-5-ND® 3.11 24.42 207.20 = => — | STTH2003CT 
600 40A TO-220AB 497-3802-5-ND® 4.07 32.01 271.60 = = — | STTH30LO6CT 
200 15A TO-247 497-3552-5-ND® 6.01 49.28 415.80 = = — | STTH3002CW 
200 30A TO-247 497-3553-5-ND® 6.98 57.28 483.30 = = — | STTH6002CW 
300 2x15A TO-247 497-2742-5-ND® 6.01 49.28 415.80 = = — | STTH3003CW 
300 2x30A TO-247 497-2720-5-ND® 7.22 59.20 499.50 = = — | STTH6003CW 
4 300 60A TO-247 497-4416-5-ND® 3.36 26.40 224.00 = = — | STTH6O0PO3SW 
600 40A TO-247 497-3797-5-ND® 4.06 33.28 280.80 = = — | STTH380LO6CW 
600 80A TO-247 497-3790-5-ND® 5.85 48.00 405.00 = = — | STTH6OLO6CW 
600 2x15A TO-247 497-5411-5-ND® 6.24 51.20 432.00 = _ — | STTH30RO6CW 
200 30A Isolated DOP3I 497-6087-5-ND® 4.52 37.12 313.20 = = — | STTH3002PI 
400 30A Isolated DOP3I 497-3806-5-ND® 4.25 34.88 294.30 = = — | BYTS30PI-400RG 
600 15A Isolated DOP3I 497-3240-5-ND® 7A1 60.80 513.00 = => — | STTH1506DPI 
5 600 30A Isolated DOP3I 497-3245-5-ND® 14.00 124.00 1000.00 = = — | STTHS3006DPI 
600 30A Isolated DOP3I 497-5279-5-ND® 4.37 35.84 302.40 = = — | STTH3006PI 
600 30A Isolated DOP3I 497-4630-5-ND® 5.07 41.60 351.00 = = — | STTHSOLO6PI 
1200 15A Isolated DOP3I 497-6096-5-ND® 3.99 31.35 266.00 = = — | STTH1512PI 
200 2x30A ISOTOP. 497-3554-5-ND® 29.44 284.20 2233.00 = = — | STTH6102TV1 
200 2x60A ISOTOP. 497-3541-5-ND® 17.59 150.75 1336.65 = = — | STTH12002TV1 
200 120A ISOTOP. 497-3819-5-ND 57.86 558.60 4389.00 = = — | STTH20002TV1 
6A 300 2x80A ISOTOP. 497-5410-5-ND® 37.70 364.00 2860.00 = = — | STTH16003TV1 
400 2x60A ISOTOP. 497-5023-5-ND® 37.70 364.00 2860.00 = _ — | STTH12004TV1 
400 2x 120A ISOTOP. 497-6089-5-ND® 38.57 372.40 2926.00 = — — | STTH200L04TV1 
600 2x 120A ISOTOP. 497-4408-5-ND® 43.50 420.00 3300.00 = = — | STTH200LO6TV1 
6B 200 2x50A ISOTOP. 497-5272-5-ND® 27.20 246.50 1955.00 = = — | STTH10002TV1 
400 60A ISOTOP. 497-2681-5-ND®@ 29.84 288.12 2263.80 = = — | BYT261PIV-400 
200 2x50A ISOTOP. 497-5273-5-ND® 27.20 246.50 1955.00 = = — | STTH10002TV2 
6G 600 2x40A ISOTOP. 497-6092-5-ND® 31.01 281.01 2228.70 = _ — | STTH6OLO6TV2 
200 1A SMA 497-2500-1-ND@$ 46 3.58 24.70 497-2500-2-ND® 5,000 123.50/M | STTH102A 
200 1.5A SMA 497-5254-1-ND@} 48 3.80 26.22 497-5254-2-ND® 5,000 131.10/M | STTH1RO2A 
200 2A SMA 497-5255-1-ND@$ 56 4.10 33.00 497-5255-2-ND®@ 5,000 185.00/M | STTH2RO02A 
600 1A SMA 497-3241-1-ND@$ 68 §.25 45.00 497-3241-2-ND® 5,000 270.00/M | STTH1LO6A 
600 1A SMA 497-3765-1-ND@$ 50 3.69 29.70 497-3765-2-ND® 5,000 166.50/M | STTH1RO6A 
600 2A SMA 497-3549-1-ND@$ 99 7.70 66.00 497-3549-2-ND® 5,000 396.00/M | STTH2LO6A 
600 2A SMA 497-3777-1-ND@$ 81 6.30 54.00 497-3777-2-ND® 5,000 324.00/M | STTH2RO6A 
800 1A SMA 497-2459-1-ND@} 62 4.51 36.30 497-2459-2-ND® 5,000 203.50/M | STTH108A 
£ 200 1.5A SMB 497-6097-1-ND@$ 53 4.13 28.50 497-6097-2-ND@ 2,500 142.50/M | STTH1RO2U 
200 2A SMB 497-5256-1-ND@$ .70 5.13 41.25 497-5256-2-ND® 2,500 231.26/M | STTH2RO2U 
200 4A SMB 497-5260-1-ND@} 86 6.65 57.00 497-5260-2-ND® 2,500 342.00/M | STTH4RO2U 
400 1A SMB 497-3147-1-ND@$ 56 4.10 33.00 497-3147-2-ND 2,500 185.00/M | SMBYT01-400 
600 1A SMB 497-3766-1-ND@$ 56 4.10 33.00 497-3766-2-ND® 2,500 185.00/M | STTH1LO6U 
600 1A SMB 497-4406-1-ND@} 53 3.90 31.35 497-4406-2-ND® 2,500 175.76/M | STTH1RO6U 
600 2A SMB 497-3757-1-ND@$ .73 5.33 42.90 497-3757-2-ND® 2,500 240.50/M | STTH2LO6U 
600 2A SMB 497-3776-1-ND@$ .73 5.33 42.90 497-3776-2-ND® 2,500 240.50/M | STTH2RO6U 
600 3A SMB 497-3771-1-ND@$ 81 6.30 54.00 497-3771-2-ND® 2,500 324.00/M | STTH3LO6U 
600 3A SMB 497-3767-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-3767-2-ND® 2,500 342.00/M | STTH3RO6U 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. ‘il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,200 1A SMB 497-2460-1-ND@} 81 5.95 47.85 497-2460-2-ND® 2,500 268.26/M | STTH112U 
1,200 2A SMB 497-5762-1-ND@$ 1.33 10.54 89.90 497-5762-2-ND® 2,500 412.30/M | STTH212U 
200 3A SMC 497-6085-1-ND@$ 62 4.51 36.30 497-6085-2-ND® 2,500 203.50/M | STTH3RO2S 
200 3A SMC 497-5230-1-ND@$ 68 5.25 45.00 497-5230-2-ND® 2,500 270.00/M | STTH302S 
7 200 4A SMC 497-5766-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-5766-2-ND® 2,500 342.00/M | STTH4RO2S 
400 3A SMC 497-3762-1-ND@$ .73 5.33 42.90 497-3762-2-ND® 2,500 240.50/M | SMBYT03-400 
600 2A SMC 497-4674-1-ND@$ 77 5.95 51.00 497-4674-2-ND® 2,500 306.00/M | STTH2RO6S 
600 3A SMC 497-3764-1-ND@$ 95 7.35 63.00 497-3764-2-ND® 2,500 378.00/M | STTH3LO6S 
600 3A SMC 497-3779-1-ND$ 86 6.65 57.00 = = — | STTH38RO6S 
1,200 2A SMC 497-4754-1-ND@} 1.38 10.88 92.80 497-4754-2-ND® 2,500 560.00/M | STTH212S 
8 600 30A SOD93 497-4631-5-ND® 4.32 37.60 280.00 = = — | STTH30RO6P 
200 4A TO-220FPAC 497-5282-5-ND® 1.08 8.50 72.50 = = — | STTH4RO2FP 
200 8A TO-220FPAC 497-5285-5-ND® 95 7.35 63.00 = = — | STTH802FP 
200 15A TO-220FPAC. 497-5275-5-ND® 1.72 13.60 116.00 = = — | STTH1502FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3747-5-ND® 1.20 9.52 81.20 = = — | STTHS5LO6FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3249-5-ND® 2.04 16.15 137.75 = — — | STTH5RO6FP 
] 600 8A TO-220FPAC 497-5414-5-ND® 2.81 22.11 187.60 = i — | STTH8RO6FP 
600 12A TO-220FPAC 497-5407-5-ND® 2.81 22.11 187.60 = = — | STTH12RO6FP. 
600 15A TO-220FPAC 497-4404-5-ND® 2.35 18.48 156.80 = = — | STTH15LO6FP 
600 15A TO-220FPAC 497-5409-5-ND® 2.94 23.10 196.00 = _ — | STTH15RO6FP. 
1,500 6A TO-220FPAC 497-4201-5-ND® 1.76 13.94 118.90 = _ — | DTV1500SDFP 
10 600 8A Isolated TO-220AB 497-5413-5-ND®@ 3.51 30.55 227.50 = = — | STTH806TTI 
1,000 8A Isolated TO-220 497-5163-5-ND® 2.35 18.48 156.80 = = — | STTH810DI 
1,000 12A Isolated TO-220 497-5149-5-ND® 2.90 22.77 193.20 = = — | STTH1210DI 
1,200 8A Isolated TO-220 497-5165-5-ND® 2.48 19.47 165.20 = = — | STTH812DI 
200 15A Isolated TO-220AC 497-6086-5-ND® 3.40 26.73 226.80 = = — | STTH1502DI 
1 200 20A Isolated TO-220AC 497-5277-5-ND® 3.11 24.42 207.20 = = — | STTH2002DI 
600 5A Isolated TO-220AC 497-3247-5-ND® 3.90 32.00 270.00 = = — | STTHS506DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-3250-5-ND® 4.68 38.40 324.00 = = — | STTH806DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4418-5-ND® 1.55 12.24 104.40 = = — | STTH8LO6DIRG 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4419-5-ND® 1.46 11.56 98.60 = = — | STTH8RO6DIRG 
600 12A Isolated TO-220AC 497-4403-5-ND® 3.02 23.76 201.60 = = — | STTH12RO6DIRG 
12A 200 8A DPAK 497-3536-5-ND® 1.23 9.69 82.65 = = — | STTH1002CB 
200 4A DPAK 497-5258-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-5258-2-ND® 2,500 342.00/M | STTH4R02B-TR 
200 8A DPAK 497-5262-1-ND@$ 1.08 8.40 72.00 497-5262-2-ND® 2,500 432.00/M | STTH802B-TR 
600 3A DPAK 497-3769-1-ND$ 81 6.30 54.00 497-3769-2-ND 2,500 324.00/M | STTH3LO6B-TR 
600 3A DPAK 497-5157-5-ND 99 7.70 66.00 = = — | STTH3LO6B 
12B 600 5A DPAK 497-5261-1-ND@$ 1.72 13.60 116.00 497-5261-2-ND®@ 2,500 700.00/M | STTH506B-TR 
600 5A DPAK 497-3248-1-ND$ 1.98 15.64 133.40 497-3248-2-ND 2,500 805.00/M | STTH5LO6B-TR 
600 5A DPAK 497-5412-1-ND@$ 2.04 16.15 137.75 497-5412-2-ND® 2,500 831.26/M | STTHS5RO6B-TR 
1,200 3A DPAK 497-5764-1-ND@$ 1.51 11.90 101.50 497-5764-2-ND® 2,500 465.50/M | STTH312B-TR 
1,200 5A DPAK 497-5767-1-ND@$ 1.63 12.92 110.20 497-5767-2-ND® 2,500 665.00/M | STTH512B-TR 
200 8A D2PAK 497-3778-1-ND@$ 1.08 8.50 72.50 = = — | BYW29G-200-TR 
200 15A D2PAK 497-3546-5-ND 2.44 19.14 162.40 = = — | STTH2002CG 
200 15A D2PAK 497-3550-5-ND 5.27 43.20 364.50 = = — | STTH3002CG 
200 30A D2PAK 497-3761-1-ND@$ 2.10 16.50 140.00 497-3761-2-ND 1,000 875.00 | STTH2002CG-TR 
200 30A D2PAK 497-3775-1-ND$ 2.56 20.13 170.80 = — — | STTH3002CG-TR 
13A 600 8A D2PAK 497-3763-1-ND$ 1.55 12.24 104.40 = = — | STTH8LO6G-TR 
600 20A D2PAK 497-3817-5-ND 2.35 18.48 156.80 = = — | STTH16LO6CG 
600 20A D2PAK 497-3816-5-ND® 2.52 19.80 168.00 = = — | STTH15LO6G 
600 30A D2PAK 497-6090-1-ND 4.29 35.20 297.00 497-6090-2-ND® 1,000 1826.00 | STTH30LO6G-TR 
600 40A D2PAK 497-3813-5-ND® 3.98 32.64 275.40 = _ — | STTH30LO6CG 
1200 15A D2PAK 497-6095-5-ND® 4.07 32.01 271.60 = = — | STTH1512G 
200 20A D2PAK 497-5761-1-ND@$ 3.11 24.42 207.20 = = — | STTH2002G-TR 
200 30A D2PAK 497-5319-1-ND@$ 3.99 31.35 266.00 497-5319-2-ND® 1,000 1662.50 | STTH3002G-TR 
300 8A D2PAK 497-4417-1-ND@$ 1.63 12.92 110.20 497-4417-2-ND® 1,000 722.00 | STTH803G-TR 
600 8A D2PAK 497-5263-1-ND@$ 2.35 18.48 156.80 497-5263-2-ND® 1,000 980.00 | STTH806G-TR 
13B 600 8A D2PAK 497-5232-1-ND@$ 1.38 10.88 92.80 497-5232-2-ND® 1,000 608.00 | STTH8RO6G-TR 
600 12A D2PAK 497-5253-1-ND@$ 2.65 20.79 176.40 497-5253-2-ND®@ 1,000 1102.50 | STTH12RO6G-TR 
1,000 12A D2PAK 497-6093-1-ND@$ 2.60 20.46 173.60 497-6093-2-ND® 1,000 1085.00 | STTH1210G-TR 
1,200 8A D2PAK 497-5264-1-ND@$ 2.65 20.79 176.40 497-5264-2-ND@ 1,000 1102.50 | STTH812G-TR 
1,200 12A D2PAK 497-6094-1-ND@} 2.94 23.10 196.00 497-6094-2-ND® 1,000 1225.00 | STTH1212G-TR 
200 8A l2PAK 497-3539-5-ND 1.31 11.38 87.50 = = — | STTH1002CR 
14 200 20A 2PAK 497-3801-5-ND® 1.25 9.86 84.10 = => — | STTH1602CR 
200 30A l2PAK 497-3774-5-ND 2.73 21.45 182.00 = = — | STTH3002CR 
200 10A TO-220FPAB 497-3542-5-ND 1.59 12.58 107.30 = = — | STTH1602CFP 
200 15A TO-220FPAB 497-3545-5-ND® 1.98 15.64 133.40 = = — | STTH2002CFP 
15A 200 8A TO-220FPAB 497-3537-5-ND 1.23 9.69 82.65 = _ — | STTH1002CFP 
300 2x10A TO-220FPAB 497-4407-5-ND® 3.36 26.40 224.00 = — | STTH2003CFP 
600 8A TO-220FPAB 497-4405-5-ND® 2.35 18.48 156.80 = = — | STTH16LO6CFP 
600 3A TO-220FPAB 497-4190-5-ND® 2.65 20.79 176.40 = = — | DMV1500HFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4192-5-ND® 1.46 12.68 97.50 = = — | DMV1500L 
15B 600 3A TO-220FPAB 497-4194-5-ND® 1.68 13.26 113.10 = = — | DMV1500LFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4196-5-ND® 1.85 14.62 124.70 = = — | DMV1500MFD 
600 6A TO-220FPAB 497-4198-5-ND®@ 1.89 14.96 127.60 = = — | DMV1500SDFD 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1259 


ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 2x15A Isolated TOP3 497-5278-5-ND® 3.40 29.61 220.50 _ _ — | STTH3002CPI 
16A 200 2x 30A Isolated TOPS 497-5283-5-ND® 8.78 72.00 607.50 _ _ — | STTH6002CPI 
200 30A Isolated TOP3 497-3807-5-ND@ 6.10 55.65 439.90 = — — | BYV52PI-200RG 
16B 600 30A Isolated TOP3 497-4410-5-ND@ 8.75 77.50 625.00 —_ —_ — | STTH3006TPI 
400 60A DO-247 497-5159-5-ND@ 5.03 41.28 348.30 =_ _ — | STTH6004W 
600 20A DO-247 497-6082-5-ND@ 4.03 31.68 268.80 =_ _ — | STTH2006W 
600 30A DO-247 497-5280-5-ND@ 4.91 40.32 340.20 =_ _ — | STTH3006W 
600 30A DO-247 497-4411-5-ND@ 3.53 27.72 235.20 =_ _ — | STTH30LO6W 
600 30A DO-247 497-4413-5-ND@ 1.65 13.75 115.50 = — — | STTH30RO6W 
17 600 60A DO-247 497-3799-5-ND® 6.01 49.28 415.80 =_ _ — | STTH6OLO6W 
1,000 30A DO-247 497-5154-5-ND@ 3.86 30.36 257.60 =_ _ — | STTH3010W 
1,000 60A DO-247 497-5160-5-ND® 5.85 48.00 405.00 =_ _ — | STTH6010W 
1,200 15A DO-247 497-5152-5-ND® 3.57 28.05 238.00 =_ _ — | STTH1512W 
1,200 30A DO-247 497-5156-5-ND@ 4.29 35.20 297.00 =_ _ — | STTH3012W 
1,200 60A DO-247 497-5161-5-ND@ 5.85 48.00 405.00 —_ _ — | STTH6012W 
18 600 3A TO-220FPAB F5 497-4193-5-ND@ 1.46 12.68 97.50 =_ _ — | DMV1500LF5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4197-5-ND@ 1.89 14.96 127.60 —_ a — | DMV1500MFD5 
19 600 6A TO-220FPAB FD6 497-4199-5-ND® 1.89 14.96 127.60 = =_ — | DMV1500SDFD6 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack 
SCRs Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— SOT-223 
VprM | 'T(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) IGT Package Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 200 25 200A SOT-23 497-2527-1-ND@$ 86 67 .57 | 497-2527-2-ND@ 3,000 342.00/M | PO102BL 5AA4 
400 0.8 200MA SOT-223 497-2523-1-ND@$ 72 56 48 | 497-2523-2-ND@ 1,000 320.00 | PO102DN 5AA4 
2 600 0.8 200MA SOT-223 497-4649-1-ND@$ 86 67 .57 | 497-4649-2-ND@ 1,000 380.00 | PO102MN 5AA4 
600 0.8 200MA SOT-223 497-5775-1-ND@$ 74 58 50 | 497-5775-2-ND® 1,000 330.00 | XOO602MN5BA4 
600 1.25 200MA SOT-223 497-2532-1-ND@$ 90 70 .60 | 497-2532-2-ND@ 1,000 400.00 | X0202MN 5BA4 
200 8 15mA TO-220AB 497-4483-5-ND® 1.46 1.27 98 | = _ — | TYN208RG 
200 25 40mA TO-220AB 497-3279-5-ND 1.76 140 119 | — =_ — | TYN225RG 
400 8 25MA TO-220AB 497-4484-5-ND@ 1.68 1.33 1.14 | — — — | TYN408GRG 
600 6 15mA TO-220AB 497-4485-5-ND® 1.29 1.02 87 |= _ — | TYN606RG 
600 8 200MA | TO-220AB 497-2551-5-ND® 1.63 13000 1.11 |= - — | T$820-600T 
600 40 35MA TO-220AB 497-2422-5-ND® 3.57 2.81 2.38 | — _ — | TYN640RG 
3A 800 4 15mA TO-220AB 497-4488-5-ND@ 1.68 1.33 1.14 | — _ — | TYN804RG : : 
800 10 15mA | TO-220AB | 497-4489-5-ND® 168 133 1.14] — _ — | TYN810RG Fig. 4 — TO-92 Fig. 5 — TOP3 
800 12 15mA TO-220AB 497-4490-5-ND® 1.68 1.33 1.14 | — _ — | TYN812RG 
800 16 25MA TO-220AB 497-4491-5-ND@ 1.72 136 1.16 | — _ — | TYN816RG 
800 25 40uA TO-220AB 497-3793-5-ND® 4.06 3.33 2.81 | — _ — | TYN825RG 
800 40 35MA TO-220AB 497-3792-5-ND® 5.46 448 3.78 | — _ — | TYN840RG Ao ge 
1000 6 15mA TO-220AB 497-4481-5-ND® 1.31 1.14 88 | = _ — | TYN1006RG Gy A ¢ 
1000 8 15mA TO-220AB 497-4482-5-ND@ 1.43 1.24 95 | — _ — | TYN1008RG 
3B | 600 12 5A TO-220AB 497-4487-5-ND@ 1.68 1.33 1.14 | — _ — | TYN612MRG 
400 | 08 | ina 70-92 | 497-3713-4-NDe+ 81 63-54 | 497-3713-2-ND@ 2,000 | 324.00/m | PO115DA 5AL3 Fig. 6 — DPAK Fig: = DEPAK 
400 0.8 SMA TO-92 497-6200-1-ND@$ 67 50 40 | 497-6200-2-ND@ 2,000 192.00/M | P0118DA 5AL3 
400 0.8 200MA TO-92 497-6199-1-ND@$ 67 50 40 | 497-6199-2-ND@ 2,000 222.00/M | P0102DA 5AL3 A 
600 0.8 200MA TO-92 497-3321-1-ND$ 68 53 45 | 497-3321-2-ND 2,000 270.00/M | X00602MA 5AL2 
4 600 0.8 200MA TO-92 497-4504-1-ND@$ 56 A4 31 | 497-4504-3-ND@§ 2,000 152.00/M | X00602MA 2AL2 Ly? 
600 0.8 200MA TO-92 497-4281-ND® AG 35 26 |= _ — | PO102MA1AA3 
600 0.8 25MA TO-92 497-4282-1-ND@$ AQ 39 .27 | 497-4282-3-ND@§ 2,000 133.00/M | P0111MA2AL3 
600 0.8 25MA TO-92 497-4618-ND® AG 36 | _ — | PO111MA 1AA3 
soo | 08 | 5A 10-92 | 497-4283-1-NDe+ 49.39 ~—.27 | 497-4289-2-ND@ 2,000} 133.00/M | PO118MA SAL3 Fig: 8'—10202:3 
600 1.25 200MA TO-92 497-2421-ND 73 54 43 | = _ — | X020MA 1BA2 
200 30 50MA TOP3 497-4185-5-ND® 8.39 6.88 5.81 | — _ — | BTW68-200RG 
200 50 80mA TOP3 497-4186-5-ND® 7.96 6.53 5.51 | — _ — | BTW69-200RG 
5 600 30 50MA TOP3 497-3804-5-ND® 9.52 7.81 6.59 | = _ — | BTW68-600RG K BD 
800 30 80MA TOP3 497-3805-5-ND® 9.67 7.94 6.70 | — _ — | BTW68-800RG a G 
1000 30 50mA TOP3 497-4184-5-ND® 8.39 6.88 5.81 | — _ — | BTW68-1000RG 
600 4 200MA DPAK 497-3276-1-ND$ 1.59 1.26 1.08 | 497-3276-2-ND 2,500 647.50/M | TS420-600B-TR Fig. 10 — TO-220AB Fig. 11 — 
6 600 8 .2MA DPAK 497-5234-1-ND@$ 1.25 .99 .85 | 497-5234-2-ND@ 2,500 507.50/M | TS820-600B-TR Insulated TO-220FPAB 
600 15 15mA DPAK 497-5171-1-ND@$ 1.25 99 .85 | 497-5171-2-ND@ 2,500 507.50/M | TN1515-600B-TR 
800 8 2mA DPAK 497-6159-1-ND@$ 1.76 1.40 1.19 | 497-6159-2-ND® 2,500 717.50/M | TN815-800B-TR 
7 800 25 40uA D2PAK 497-6158-1-ND@$ 3.78 2.97 2.52 | 497-6158-2-ND® 1,000 1575.00 | TN2540-800G-TR 
1000 16 25MA D2PAK 497-3740-1-ND@$ 2.73 2.15 1.82 | 497-3740-2-ND@ 1,000 1137.50 | TN1625-1000G-TR 
8 600 4 200MA 70202-3 497-3322-ND@ 1.29 1.02 87 |= _ — | X0402MF 1AA2 
600 4 200MA 70202-3 497-3322-5-ND® 68 53 AB |= - — | X0402MF 0AA2 
9 800 20 25MA TO-220 497-3562-5-ND 3.23 2.65 2.16 |= _ — | TXN692RG 
400 8 25MA TO-220AB 497-4480-5-ND@ 1.81 1.43 1.22 | — _ — | TXN408GRG 
10 | 600 12 15mA TO-220AB 497-3561-5-ND 2.31 1.82 1.54 | — _ — | TXN612RG 
1000 12 15mA TO-220AB 497-4479-5-ND® 3.15 248 2.10 | — - — | TXN1012RG 
11 | 600 12 5A TO-220FPAB | 497-4486-5-ND® 1.29 1.02 87 | — _ — | TYN612MFP 
12 | 800 4 200MA T0202-1 497-4506-ND® 72 56 48 | — - — | X0402NE 1AA2 
@ RoHS Compliant +CutTape § Ammo Pack 
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Fig. 2— TO220AB Fig. 3— TOP3 Fig. 4 — TOP3 
Non-Insulated Non-Insulated 


VDRM IT(RMS) I@T Digi-Key Bulk Price Each Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

400 6 10 TO-220AB Insulated 497-3382-5-ND@: 1.31 1.14 88 = = = BTA06-400ARG 
400 6 50 TO-220AB Insulated 497-2390-5-ND@: 72 1.36 1.16 = = = BTA06-400BRG 
400 6 25 TO-220AB Insulated 497-3383-5-ND@: 1.72 1.36 1.16 = = = BTA06-400CRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3384-5-ND$ 1.51 1.19 1.02 = = = BTA06-600ARG 
600 6 35 TO-220AB Insulated 497-3385-5-ND@: 1.76 1.40 1.19 = = = BTA06-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3118-5-ND@: 1.76 1.40 1.19 = = = BTA06-600SWRG 
600 6 TO-220AB Insulated 497-3119-5-ND$ 1.76 1.40 1.19 = = = BTA06-600TRG 
600 6 5 TO-220AB Insulated 497-3386-5-ND@: 1.63 1.30 1.11 = = = BTA06-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3387-5-ND@: 1.98 1.57 1.34 = _ = BTA08-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3748-5-ND@: 1.98 1.57 1.34 = _ = BTA08-600CWRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-3121-5-ND@: 2.18 1.72 1.46 = _ = BTA12-600BWRG 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-3122-5-ND@: 2.52 1.98 1.68 = — = BTA16-600BWRG 
600 16 35 TO-220AB Insulated 497-2415-5-ND$ 2.52 1.98 1.68 = = = BTA16-600CWRG 
600 16 25 TO-220AB Insulated 497-3388-5-ND @: 2.52 1.98 1.68 = — = BTA16-600CRG 
600 16 10 TO-220AB Insulated 497-3389-5-ND @: 2.52 1.98 1.68 = _ = BTA16-600SWRG 
600 20 35 TO-220AB Insulated 497-3390-5-ND@: 1.98 1.65 1.39 = = _ BTA20-600CWRG 
600 25 50 TO-220AB Insulated 497-3123-5-ND@: 3.15 2.48 2.10 = = _ BTA24-600BWRG 

1 600 25: 35 TO-220AB Insulated 497-3124-5-ND@: 3.78 2.97 2.52 = = _ BTA24-600CWRG 
700 4 10 TO-220AB Insulated 497-4152-5-ND@: 1.81 1.43 1.22 = = _ BTA04-700SRG 
700 4 5 TO-220AB Insulated 497-4153-5-ND@: 1.20 .96 82 = = _ BTA04-700TRG 
700 8 50 TO-220AB Insulated 497-4155-5-ND@: 1.81 1.43 1.22 = = _ BTA08-700BRG 
700 8 25 TO-220AB Insulated 497-4156-5-ND@: 1.81 1.43 1.22 = = _ BTA08-700CRG 
700 8 5 TO-220AB Insulated 497-4157-5-ND@: 1.85 1.47 1.25 = = _ BTA08-700TWRG 
700 10 50 TO-220AB Insulated 497-4158-5-ND@: 1.94 1.53 1.31 = = _— BTA10-700BRG 
700 10 35 TO-220AB Insulated 497-4159-5-ND@: 1.94 1.53 1.31 = = _— BTA10-700CWRG 
700 12 50 TO-220AB Insulated 497-4161-5-ND@: 1.94 1.53 1.31 = = _— BTA12-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4163-5-ND@: 2.06 1.64 1.40 = = _— BTA16-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4164-5-ND@: 2.06 1.64 1.40 = = _— BTA16-700BWRG 
700 16 35 TO-220AB Insulated 497-4165-5-ND@: 2.06 1.64 1.40 = = _— BTA16-700CWRG 
700 20 50 TO-220AB Insulated 497-4167-5-ND@: 2.27 1.79 1.52 = = _— BTA20-700BWRG 
700 20 35 TO-220AB Insulated 497-4168-5-ND@: 1.62 1.35 1.14 = = = BTA20-700CWRG 
800 6 25 TO-220AB Insulated 497-4154-5-ND@: 2.06 1.64 1.40 = = = BTA06-800CRG 
800 10 35 TO-220AB Insulated 497-4160-5-ND@: 2.27 1.79 1.52 = = = BTA10-800CWRG 
800 12 50 TO-220AB Insulated 497-4162-5-ND@: 1.98 1.57 1.34 = = = BTA12-800BWRG 
800 16 35 TO-220AB Insulated 497-4166-5-ND@: 2.27 1.79 1.52 = = = BTA16-800CWRG 
800 25 35 TO-220AB Insulated 497-4169-5-ND@: 3.15 2.48 2.10 = = = BTA24-800CWRG 
600 4 5 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4174-5-ND: 1.20 .96 82 = = = BTB04-600TRG 
600 6 50 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3391-5-ND: 1.63 1.30 1.11 = = = BTBO6-600BWRG 
600 6 35 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3392-5-ND: 1.63 1.30 1.11 = = = BTBO6-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4175-5-ND: 1.20 .96 82 = = = BTBO6-600SWRG 
600 6 5 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3127-5-ND: 1.29 1.02 87 = = = BTBO6-600TRG 
600 10 50 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3393-5-ND: 1.85 1.47 1.25 = = _ BTB10-600BRG 
600 10 25 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-3394-5-ND: 1.85 1.47 1.25 = = _ BTB10-600CRG 
600 12 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-2655-5-ND@: 1.68 1.33 1.14 = = _ BTB12-600BWRG 
600 12 25 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3395-5-ND: 2.02 1.60 1.37 = = _— BTB12-600CRG 
600 12 10 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-3396-5-ND@: 2.02 1.60 1.37 = = _ BTB12-600SWRG 

2 600 16 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-2437-5-ND: 2.54 2.01 1.72 = = _ BTB16-600BRG 
600 16 25 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-3397-5-ND@: 2.31 1.82 1.54 = = _ BTB16-600CRG 
600 16 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-6208-5-ND@: 1.83 1.53 1.29 = = _ T1635H-600TRG 
600 20 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-6209-5-ND@: 2.56 2.02 A771 = = _ T2035H-600TRG 
700 8 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4176-5-ND@: 1.51 1.19 1.02 = _ _ BTB08-700BWRG 
700 12 10 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4179-5-ND@: 1.72 1.36 1.16 = = _ BTB12-700SWRG 
800 10 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4177-5-ND@: 1.59 1.26 1.08 = = _ BTB10-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4178-5-ND@: 1.59 1.26 1.08 = = = BTB10-800CWRG 
800 12 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4180-5-ND@: 1.81 1.43 1.22 = = _ BTB12-800CWRG 
800 16 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4181-5-ND@: 1.98 1.57 1.34 = _ — BTB16-800BRG 
800 16 35 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4182-5-ND: 1.85 1.47 1.25 = = = BTB16-800CWRG 
800 25 50 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4183-5-ND@: 2.69 2.12 1.80 = = = BTB24-800BWRG 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-3126-ND 7.82 7.14 5.65 = = = BTA26-600BW 

3 600 25 50 TOP3 Insulated 497-4170-5-ND@: 5.85 4.80 4.05 = = = BTA26-600BWRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4171-5-ND: 5.85 4.80 4.05 = = = BTA26-800BRG 

@ RoHS Compliant *CutTape +Tube § Ammo Pack (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to1) 1261 


ky Triacs (Cont) 


Fig. 6 — D2PAK Fig. 7 — DPAK Fig. 8 — IPAK Fig. 9 — TO-92 Fig. 10 — TO202-3 Fig. 11— Fig. 12 — SOT-223 
ISOWATT220AB 


VDRM IT(RMS) feqe Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) (A) (mA) Package Insulation Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pri Part No. 
n 800 25 50 TOP3 Insulated 497-4172-5-ND@: 5.85 4.80 4.05 = a a BTA26-800BWRG 
800 25 35 TOP3 Insulated 497-4173-5-ND@: 5.85 4.80 4.05 = = _ BTA26-800CWRG 
4 600 25 50 TOP3 Non-Insulated | 497-3398-5-ND£ 5.85 4.80 4.05 = = _ BTB26-600BRG 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-2414-5-ND@: 8.75 7.75 6.25 = _ _ BTA25-600B 
5 600 25 50 RD-91 Insulated 497-3125-5-ND + 8.75 7.75 6.25 = = = BTA25-600BW 
600 40 50 RD-91 Insulated 497-2417-5-ND@: 11.55 10.23 8.25 = = = BTA40-600B 
800 40 50 RD-91 Insulated 497-2405-5-ND@: 11.69 10.36 8.35 = = = BTA40-800B 
600 8 35 D2PAK = 497-2507-1-ND@* 1.81 1.43 1.22 497-2507-2-ND® 1,000 798.00 T835-600G-TR 
600 16 35 D2PAK = 497-2557-5-ND@: 3.15 2.48 2.10 = = = T1635-600G 
6 600 16 50 D2PAK = 497-3739-1-ND* 3.28 2.58 2.19 497-3739-2-ND 1,000 1365.00 T1650-600G-TR 
700 16 35 D2PAK = 497-4433-1-ND@* 1.89 1.50 1.28 497-4433-2-ND® 1,000 836.00 T1635-700G-TR 
800 8 10 D2PAK = 497-4438-1-ND@* 1.58 1.37 1.05 497-4438-2-ND® 1,000 609.00 T810-800G-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2505-1-ND* 1.46 1.16 99 497-2505-2-ND 2,500 595.00/M T405-600B-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2501-1-ND* 1.12 89 76 497-2501-2-ND 2,500 455.00/M T405Q-600B-TR 
600 4 10 DPAK = 497-3269-1-ND@* 1.42 1.13 96 497-3269-2-ND® 2,500 577.50/M T410-600B-TR 
600 4 35 DPAK = 497-2513-1-ND@* 1.08 84 72 497-2513-2-ND® 2,500 432.00/M T435-600B-TR 
7 600 4 35 DPAK = 497-3798-5-ND@} 1.16 92 79 = = _ T435-600B 
600 8 35 DPAK = 497-3270-1-ND@* 1.81 1.43 1.22 497-3270-2-ND® 2,500 735.00/M T835-600B-TR 
700 4 5 DPAK = 497-5265-1-ND@* 1.20 96 82 497-5265-2-ND® 2,500 372.00/M T405-700B-TR 
700 4 35 DPAK = 497-5266-1-ND* 1.20 96 82 497-5266-2-ND® 2,500 490.00/M T435-700B-TR 
800 4 5 DPAK = 497-4434-1-ND* 1.20 96 82 497-4434-2-ND 2,500 490.00/M T405-800B-TR 
800 4 35 DPAK = 497-5267-1-ND@* 1.25 -99 85 497-5267-2-ND® 2,500 507.50/M T435-800B-TR 
600 4 5 IPAK = 497-2556-5-ND@ 1.04 81 69 = = = T405Q-600H 
8 600 4 35 IPAK = 497-3795-5-ND@} 1.25 99 85 = = — T435-600H 
700 4 10 IPAK = 497-4435-5-ND¢ 98 85 65 = = = T410-700H 
700 4 35 IPAK J 497-4436-5-ND@} 1.20 96 82 = = 7 T435-700H 
600 0.8 5 TO-92 = 497-4681-1-ND@* 67 -50 40 497-4681-2-ND® 2,000 222.00/M Z00607MA 5BL2 
600 1 3 TO-92 _— 497-4682-1-ND@* 67 50 40 497-4682-2-ND® 2,000 222.00/M Z0103MA 5AL2 
600 1 3 TO-92 = 497-3323-1-ND@* 68 53 45 497-3323-3-ND@§ 2,000 270.00/M Z0103MA 2AL2 
9 600 1 3 TO-92 = 497-3323-ND® 73 54 43 = — _ Z0103MA 1AA2 
600 x 5 TO-92 = 497-3822-ND@ -90 -70 60 = = = Z0107MA 1AA2 
600 1 10 TO-92 = 497-2416-ND@ 81 63 | — = = ZO109MA 1AA2 
800 1 3 TO-92 = 497-4507-1-ND@* 72 56 48 497-4507-2-ND® 2,000 288.00/M Z0103NA 5AL2 
10 600 4 3 TO202-3 = 497-3324-ND® 97 -76 65 = = = Z0402MF 1AA2 
800 6 30, | SOWATT _ 497-4497-5-ND@+ 1.73 1.50 1415 | — = — | Te30-800w 
1 220AB 
800 8 29 | ISOWATT: = 497-4805-5-ND@+ 1.65 1.43 140 | — - — | Te20-800w 
220AB 
12 800 1 5 SOT-223 = 497-4508-1-ND@* 72 56 48 497-4508-2-ND® 1,000 320.00 Z0107NN 5AA4 
800 1 10 SOT-223 = 497-4509-1-ND@* 72 56 A8 497-4509-2-ND® 1,000 320.00 ZO109NN 5AA4 
@ RoHS Compliant *CutTape +Tube § Ammo Pack 
VDRM IT(RMS) IGT Digi-Key Tube Price Each STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. 
600 40 200 TOP 3 Insulated 497-4441-5-ND 11.20 9.92 8.00 TPDV640RG 
3 800 40 200 TOP 3 Insulated 497-4442-5-ND 12.60 11.16 9.00 TPDV840RG 
1200 25 150 TOP 3 Insulated 497-3791-5-ND 11.38 10.08 8.13 TPDV1225RG 
1200 40 200 TOP 3 Insulated 497-3794-5-ND 12.95 11.47 9.25 TPDV1240RG 
i i i Dynamic 
Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— MINIMELF | Fig. 3 — DO-35 y' 
9 9 9 \(BO) BO) | Breakback Cut Tape ; ? 
(Vv) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reelt | STMicroelectronics 
2 Fig. Min. _ Max. (V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3 t 28 36 +3 10 497-3148-1-ND 64 4.67 37.62 | 3,000) 210.90/M | SMDB3 
1 2 28 36 +3 5 497-3275-1-ND 62 4.51 36.30 | 2,500 | 203.50/M | TMMDB3 
3 30 34 +2 9 497-3134-1-ND 50 3.69 29.70 | 5,000 | 166.50/M | DB38TG 
Pin 1 and 3 must be 
shorted together 3 28 36 3 5 497-3099-1-ND AB 3.22 21.12 | 5,000 93.60/M | DB3 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor™ MOSFETs 


Fig. 1 — TO-92 Fig. 2— TO-220AB, Fig. 3— TO-251A Fig. 4— 8-SOIC Fig. 5 — SOT-23 
TO-220 : 
4 3 
1 2 
2 
3 1 , 4 
A. B. c. 2s 1. Gate i N-Source A. Be 7 
1.Source 1. Drain 1. Drain 2. Drain - N-Gate 1. Gate 1. Drain 
2. Gate 2. Gate 2. Source 3. Source - P-Source 2. Source 2. Source 3. Source 2. Source 
3. Drain 3. Source 3. Gate 4. Drain P-Gate (] 3. Drain 4. Drain 3. Drain 
Fig. 8 — SC-89 Fig. 9— TSOP-6 Fig. 10 — DPAK A OB. c. 
1D 41.81 1A 
3 4 2.D 2.G1 2A 
; 5 3D 3.82 38 
5 4G 4.G2 4G 
1 , [Gale 5S 5.02 5.D 
1. Gate 2. Drain 6.D 6.D2 6.D 
2. Source 3. Source 7D 7.D1 7. 
3. Drain 4. Drain 8D 8.Di 8.C 
Vps fe 1 iT Pp | Digi-K Prici Tape and Reel§ Ros 
: an D BM | OL eee pong — VDS| (on! ID | IDM | PD |Digi-Ke Pricin Tape and ReelS 
Fig.| (v) | (0) (A) | (A) | (W) [Part No. 10 100 250 | Oty. | Pricing Fig.| (V) mn a) | ay Lew) can 10 iti 250 a Pricing 
SOT-23 
TO.92— RoHS Compilant 8 | 052 | 37 | 11 | .96 |NTR2101PTIGOSCT-ND 3.05 21.92 4141 |3,000| 104.00M 
607 5 2 ‘5 ]-350 2N7000RLRAGOSCT-ND = 3.13 22.00 40.00 j 2,000 100.00/M 20] 08 | 24 | 75 |.73 |NTR4101PTIGOSCT-ND 340 24.48 45.90 |3,000| 116.00/M 
1A} 60) 5 2 ‘5.350 )2N7000GOS-ND 3.13 22.00 40.00) — | 20| 28 1.0 | 267 |.400|NTRIPO2TIGOSCT-ND 3.00 21.60 40.50 3,000] 102.00/M 
60 | 7.5 15 1_|.400 |VN2222LLGOS-ND 4.80 36.00_72.00| — = 5A| 20 | 80 04 | 1.0 |.225|NTRO2O2PLT1GOSCT-ND 281 19.80 36.00/3,000| 81.00/M 
60) 5 0.5 | — |.350/BST70RLRAGOSCT-ND = 3.75 27.00 50.63 | 2,000) 135.00/M 20 | 35 13 4 _|.400 |NTRIPO2LTIGOSCT-ND 3.00 21.60 40.50 |3.000| 102.00/M 
yp) 50} 5 0.5 | —  |.350 /BS170G0S-ND 3.75 27.00 50.63 | — is 30 | 35 713 | 68 |.400|[NTR4502PTIGOSCT-ND 3.30 23.76 44.55 | 3,000] 112.00/M 
200) 64 25 | 500 |.350 |BS107AGOS-ND 4.00 28.80 54.00) — a 50 | 10 130_| 520 | 225 |BSS84LT1GOSCT-ND 2.92 18.98 32.85 |3,000| 69.00/M 
200| 64 25 | 5 _ |.350 |BS107ARL1GOSCT-ND 4.00 28.80 54.00 |2,000| 144.00/M SOT.223 
TO-220AB — RoHS Compliant yl 
NO a POA ROHS Compliant aes — 6] 60 [185 | 17 | 104 [10 NTFZOSSTIGOSCT ND 7025265 112.13 [1,000| 302.00 
TO-251A 8 | 10 74 | 30 | 29 |NIS2101PTIGOSCT-ND 3.50 25.20 47.25 |3,000) 119.00/M 
3 | 24 | 0037 | 110 | — [92.5] NTD1TONO2R-OO10S-ND_ 12.03 92.50 194.25 | — = 7} 00 | 22 300 | .750 |.150 |MMBF2202PTIGOSCT-ND 3.37 24.26 45.50 |3,000| 115.00/M 
SOT-23 — RoHS Compliant SOT-416 
20] .08 32] 10 1.25 /NTRA50INTIGOSCT-ND 3.05 21.92 41.11] 3,000) 104.00/M q 
20) 1 300 | 0.75 |.225|MMBFO2OINLTIGOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 | 3.000] 109.00/M f [20 | 36 | 760 | 10 [301 NAS EMLGOSST NGM 9.25 28.40 49.881 8,000] 111.00 
20] .090 | .750 | 2 |.400|MGSFINO2LT1GOSCT-ND 3.92 2940 5880|3,000| 147.00/M 312036 760} 1.01307 [NTEASIPTIGOSCTND 363 2557 4640 T3000] TOs OOM 
20) 085 | 28 5 |1.25|MGSF2NO2ELTIGOSCT-ND 3.80 28.50 57.00 | 3,000| 143.00/M ; : are TSOP-G ; : —— ; 
30 | 14 20 6 | 73 |NTR4503NTIGOSCT-ND 3.50 25.20 47.25 |3.000| 119.00/M 30-35 BE 0 ANT SATIGUSCTND= 4.00 Daan 5400 T3000) 736.007 
5A 30} 400 | 2.1 2 |.400 |MGSFINOSLTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000] 150.00/M 9/20) io | 31 | 14 | 2 |nress4astigoscr-ND 425 30.60 5738 |3,000) 145.00/M 
50) 35 | 200 / 0.8 |.225 |BSSISBETIGOSCTND © | 230 14.95 25.88 | 3,000) 54.00/M 30 | 11 3.7_| 15 |1.25|NTGS4111PTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 |3,000| 180.00/M 
60] 5 0.5 | 08 |.225/MMBFI70LTIGOSCT-ND 290 18.85 3263/3,000) 68.00/M ChipFET 
60) 75 | 115 | 0.8 |.225 ANTOOCETIGOSCTNDI ) 1.55 10.08 17.44 | 3,000) 36.00/M THAT 30 | 075 [| 44 | 30 [1.3 [NTHS41T1PTIGOSCT-ND 9.10 70.00 147.00 [3,000] 372,00/M 
100| 6 _| 047 | 0.68 |.225 (BESWZSEIMEOSGISNGMES 2.35 15.28 26.44 /3,000| _55.00/M tic} 20 [.08_| 32 [134.1 [NTHD3{01FTIGOSCT-ND 5.06 37.95 75.90 [3,000] 190.00/M 
SOT-223 — RoHS Compliant SOT-363 
a] 2 2 =] 11 |NIFSOO2NTIGOSCT-ND 14.00 117.60 245.00] 1,000) 756.00 7 
5 | 60 | -100 3 9 | 21 |NTF3055-100T1GOSCT-ND 5.27 39.51 79.02] 1,000) 211.00 YA] 12 | 06 2.1 | 8.0 1.625 MLSS OTETIGOSCT-ND 3.75 27.00 50.63 [3,000] 128.00/M 
60 | 120 3 9 | 21 |NTF3055L108T1GOSCT-ND 5.04 37.80 75.60/ 1,000) 202.00 7 
SOT-323 — RoHS Compliant ChipFET 
2] 1 300 | 750 ].150 |MMBF220INTIGOSCT-ND 3.13 22.50 4219 )3,000) 105.00/M . 
Tee | ye Oy | oh ao ARSOTCRESC HMM cos iors sees (eco | SRtOM 1B, 20 [ 155 | 21 | 70 [11 NTHD4401PTSGOSCT ND 6.48 48.60 103.50 [10,000] 234.00/M 
SOT-416 — RoHS Compliant a 
20] 15 | 238 | 714 ].30 [NTA4OOINTIGOSCT-ND 344 24.20 44.00]3,000) 99.00/M 128 a os es iF A ap eoutCoosene eon $500 ou 3008 eo 
7) 20} 23 | 915 | 13 | 30 |NTA4153NTIGOSCT-ND 3.25 23.40 43.88 | 3.000] 111.00/M ; ; = SaT-Soa ; ; —_ : 
30] 75 | 154 | — 30-59 RoHS Compliant 15.60_28.13 |9,000| 60.00/M TAL 20] 09 | 43 | 75 | 25 [NTZD3152PTIGOSCT-ND 4.00 28.80 54.00 [4,000] 136.00/M 
8] 2] 2 | 015 | 13 [30 [NTEAS3NTIGOSCT-ND 3.63 25.52 46.40 [3,000] 104.00/M READE ene eo EE Se 
TSOP.6 — RoHS Compliant 48 | 30 [07720 | 4178 [2115 | 2 |MMDF2COSHDR2GOSCT-ND 13.00 100.00 210.00 [2,500] 532.00/M 
9] 2%) oS | 25 | 10 ] 5 [NTGSsq4eTIOSCT-ND  —§ 5.20 39.00 78.00 73,000) 195.007M i ChipFET 
a ee eee ee THB] 20 [08,08 | 2.973.2 [1213 [1.1 [NTHDSTO0CTIGOSCT-ND 558 47.85 89.13 [3,000] 227.007 
SOT-363 
30] 27 20 | 60 |1.75|NTD20NOSL27T4GOSCT-ND® 8.45 65.00 136.50 | 2,500) 346.00/M az 
at a | oop | om | ee oo cea janes |semel concen 128 [20/8 [3757.30 | 63/775 [12 | 27 NTUDATOSCTIGOSCT-ND 480__36.00 72.00 [3,000] 180.007 
24] 0037 | 110 | — |925|NTD110NO2RT4GOSCT-ND@ 10.73 82.50 173.25 |2.500| 439.00/M I 
solos | oe | os | a [eee eeenem ‘Ges cess sean |occl iseoum TA, 20 [5579 | 54743 [15/75] 25 [NTZDSISSCTIGOSCT-ND 3.90 28.08 52.65 [4,000] 133.007 
60 | 094 12__| 45 | 48 |NTD3055-094T4G0SCT-ND@ 5.76 43.20 86.40 | 2.500| 216.00/M JFET 
60 | 104 12 | 45 | 48 [NTD3055L104T4GOSCT-ND® 5.74 43.05 86.10] 2.500] 215.00/M 
200 | 460 6 18 | 50 [MTD6N20ET4GOSCT-ND@ 14.63 112.50 236.25 | 2,500| 599.00/M Vos | Ves | lar | Po | Wer) Digi-Key Pricing 
ChipFET — RoHS Compliant - 
TAL 30 [05 | 49 [ 2 [1.3 [NTHS450iNTIGOSCT-ND 7.56 56.70 120.75 [3,000] 299.00/M LEILA) IEA) IL) I eS Barings u 10) 00 
SOT-363 — RoHS Compliant JFET Depletion Mode 
TA] 25 | 35 10 [37 | 63 [NTJS4405NTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 [3,000] 150.00/M TO-92 — RoHS Compliant 
TGC] 26 [iar | AOE | 950 28 eNIBETOES ae _ en 
ChipFET 
1g) 20] 07 | ST | 10 [TIS |NTHDASOBNTIGOSCT-ND 5.50 47.25 82.50 3,000) 206007M Ipss | Ves 
30 | 14 29 | 10 [1.13|NTHD4502NTIGOSCT-ND 6.84 51.30 109.25 |3.000| 271.00/M Min. | (off) | vGSS | PD | Digi-Key Pricing Tape and ReelS 
20) 3 63 272 NTIDAAUINTIGOSCT ND 3.60 27.00 54.00 |3,000] 135.00/M a a ea a 
35] 12 | 27 q 60 27.00 54.0013, 5.00 MICHanial =SIRGHSICaninliant 
128/ 30 | 45 | 25 | 60 |.272|NTJD400INTIGOSCT-ND 3.13 22.00 40.00|3,000| 90.00/M rage 
SOT-563 
TIAL 20 [55 [54 _[ 15 | 25 [NTZDS1GANTIGOSCT-ND 3.90 28.08 52.65 [4,000] 133.00/M HC |_00h ]_8_|_228_|_810_| 2049760800 a 3.88__25.69 48.06] _— = 
7a 30] 225 | MMBFASO2LTIGOSCT-ND | 3.69 25.96 47.20) 3.000) 106.00/M 
: 005 | -3 30 | 225 | MMBF4393LT1GOSCT-ND | 3.69 25.96 47.20) 3,000) 106.00/M 
2/60 | 1062s | 2 10.40 80.00. 168.00] — = 005 | 6 30 | 225 | MMBF4416LT1GOSCT-ND | 3.69 25.96 47.20| 3,000) 106.00/M 
« 5B| -.001 | -3 -25 | 200 | MMBFS5484LT1GOSCT-ND | 3.30 23.76 44.55) 3,000| 112.00/M 
0 ee em coe 10-00 S000) — = 012 | -4 | -25 | 225 | mmpeusogLtiGoscT-no | 330 23.76 44.55) 3.000| 112.00/M 
2|s00| 300 | a2 | oe. | 75 RRR RSsAR ie 47 00 does | = 024 | -65 | -25 | .225 | MMBFJS10LTIGOSCT-ND | 3.30 23.76 44.55] 3,000] 112.00/M 
CON. 3 go | 75 (MTBenECoetn poe): 4a00a0a 78 | = ~ 001 | 6 -25 | 225 | MMBF5457LT1GOSCT-ND | 3.30 23.76 44.55 3,000 112.00/M 
38-SOIC P-Channel — RoHS Compliant 
4A 20 [_.075 56 30__| 2.5 [MMSFSPO2HDR2GOSCI-ND 12.35 95.00 199.50 [2,500] 505.00/M SHE 35 DE EET 5-30 3878 AST SW TOMA 
DPAK i ; 5 4 : ; 55] 3) I 
60] 180] 12] 36] SB |NTDOSEETAGOSCEND 5.94 44.55 94.88 [2,500] D35.00/M 5B| 007 | 6 30 | 225 | MMBFJI75LTIGOSCT-ND | 3.30 23.76 44.55) 3,000) 112.00/M 
10} 60} 143 | 15.5 | 50 | 65 |NTD20PO6LT4GOSCT-ND 10.73 82.50 173.25 | 2,500) 439.00/M ~.001 6 40__ | .225 | MMBF5460LTIGOSCT-ND | 3.30 23.76 44.55/ 3,000] 112.00/M 
60 | 450 5 18 | 40 |MTDSPO6VT4GOSCT-ND 7.92 59.40 126.50 | 2,500| 314.00/M § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ROHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1263 


ON Semiconductor™ 


Fig. 1 — TO-3 | Fig. 2— TO-92 
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Fig. 14 — DPAK 
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1. Emitter 2 


Fig. 15 — 3-WDFN 


Fig. 3 — TO-218AC/ 
TO-218 


1. Collector 
2. Base 
3. Emitter 


4. Emitter 1 
5. Base 1 


3. Collector 1 6. Collector 2 


ChipFET 
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Fig. 16 — 1206A 


Transistors 


Fig. 4 — TO-220AB 


Digi Reel” 


Fig. 5 — TO-225AA 


1. Emitter 
2. Collector 
3. Base 


ON Semiconductor offers one of the broadest selections of small signal transistors in the 
industry. Supplying the devices required to complete design circuitry quickly, efficiently, and 


cost effectively. The company continues to introduce its small signal transistors in all the 
latest packages required by today’s newest applications. 


Fig. 6 — TO-264/ 
TO-3PBL 


Fig. 7 — TO-264-5 Fig. 8 — SOT-23 


2. Emitter 
3. Collector 


Fig. 12 — SC-59 
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1. Emitter 


2. Base 


3. Collector 


Fig. 18 — SOT-563 


Fig. 9 — SOT-223 
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Fig. 13 — SC-75/ 
SOT-416 


1. Base 
2. Emitter 
3. Collector 


1. Gate 1. Collector 5. Emitter 
2. Drain 1. Base 2. Collector 6. Collector 
3. Source 2. Emitter 3. Collector 7. Collector 
4. Drain 3. Collector 4. Base 8. Collector 
Pg Pa 
(Ta@ (Ta@ 
Vceo | VcB | Ic | Hee | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo | VcB | !c | Hpe | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.) (V) | (v) | (A) | (Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing Fig.| (Vv) | (v) | (A) | (Min.)| (W) [Part No. 1 10 100 | dty. | Pricing 
TO-92 - 2.5mm Pitch — RoHS Compliant 
TO-3 — RoHS Compliant 2% | 30 | 0.2] 60 | .625 |MPS4124RLRAGOSCT-ND 34 2.00 13.00] 2,000 | 54.00/M 
60 | 100 | 15] 20 | 115 |2N3055G0S-ND 210 1750 147.00] — = 40 | 60 | 0.6| 40 | .625 |2N4401RLRAGOSCT-ND — 230 12.96] 2,000 | 47.00/m 
60 | 100 | 20] 15 | 150 |2N3772G0S-ND 3.89 33.84 252.00] — - 40 | 60 | 0.2| 70 | .625 |2N3904RLRAGOSCT-ND — 197 11.07] 2,000 | 40.00/m 
60 | 60 | 30] 40 | 200 |2N5302G0S-ND 3.51 30.55 227.50) — - 40 | 60 | 06} 20 | .625 )2N4401RLRPGOSCT-ND$ 43 2.30 12.96] 2,000 | 47.00/m 
60 | 60 | 25} 35 | 200 | 2N5885G0S-ND 3.51 30.55 227.50) — = 40 | 60 | 0.2| 40 | .625 |2N3904RLRMGOSCT-ND$ 871.97 11.07 | 2,000 | 40.00/M 
80 | 80 | 50| 15 | 300 |2NS5686GOS-ND 11.60 _107.30_812.00| _— = 40 | 60 | 0.2] 40 | .625 )2n3904RLRPGOSCT-ND$ 371.97 11.07] 2,000 | 40.00/m 
80 | 80 | 25} 35 | 200 | 2NS886G0S-ND 3.51 30.55 227.50) — zi 40 | 75 | 0.6| 35 | .625 |MPS2222ARLRAGOSCT-ND — 167 10.86] 2,000 | 45.00/m 
90) 90 | 20) 20 | 140 2N5038G0S-ND 828 75.60 597.60) — = 4o | 75 | 0.6) 50 | .625 |PN2222ARLRAGOSCT-ND — 1.60 10.40] 2,000 | 43.007 
: be We es fe be eee ead ee ene pe _ iz 45 | 45 | 0.2| 500 | .625 |MPSA18RLRAGOSCT-ND — 1.88 12.22] 2,000 | 5t.0c0™m 
t20 | 120 | 60. | 4K. | 300 Hcopeeett eins eae aR ah 24 |_60 | 60 | 05| — | .625 |MPSAOSRLRAGOSCT-ND — 1.88 _12.22| 2,000 | 51.00/M 
420 | 20071 481) a0 IIRECTECHSrIG a eT oe = 60 | 80 | 2 | 75 | .625 |MPS651RLRAGOSCT-ND — 3.30 22.88 2,000 | 101.00/m 
440 | 140 | 20 | 25. | 250 IRititRonseaetns ia ani 2048 OO aa a 60 | 60 | 0.5| 10K | .625 |MPSA27RLRAGOSCT-ND — 188 12.22] 2,000 | 51.00/m 
140 | 160 | 1¢| 145 | 450 |2Na773G0S-ND 399 3384 25900| — ai 80 | 80 | 0.5| 100 | .625 |MPS8099RLRAGOSCT-ND — 233 16.12] 2,000 | 71.00/m 
200 | 350 | 16 | 45. | 250 | Muts022G0S-ND 440 3831 28525| — a 80 | 80 | 0.5| 100 | .625 | MPSAO6RLRAGOSCT-ND — 170 11.05] 2,000 | 46.00/m 
250 | 400 | 16) 45 | 250 |mJ1s024G0S-ND 440 3831 28525) — a 100 | 100 | 0.5 | 140K | .625 |MPSA29RLRPGOSCT-ND$ — 2.02 13.13] 2,000 | 51.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21194G0S-ND 440 38.31 285.25) — = 160 | 180 | 0.6} 80 | .625 |2N5551RLRAGOSCT-ND — 1.85 12.03) 2,000 | 50.00/M 
250 | 400 | 16) 25 | 250 |MJ21196G0S-ND 3.78 32.90 245.00; — = 300 | 300 | 05| 25 | 1 |MPSW42RLRAGOSCT-ND 43 343 22.00] 2,000 | 100.00/m 
TO-92 — 1.0mm Pitch 300 | 300 | 05| 25 | .625 |MPSA42RLRAGOSCT-ND — 200 13.00] 2,000 | 54.00/m 
38 1 30102) 490 | e05 TENGRERGOSIIES! ae a a 400 | 500 | 0.3] 40 | .625 | MPSA44RLRAGOSCT-ND — 4.60 34.50] 2,000 | 184.00/m 
25 | 30 | .05| 450 | .625 | 2N5089G0S-NDe 34199 1294) — = TO-218AC — RoHS Compliant 
30 | 30 | 0.5} 10K | .625 |MPSA14GOS-ND 32 1.88 12.22) — - 3 | 100 | 100 | 10] 4K | 35 |TIP142G0S-ND 1.65 13.79 115.84] — = 
30 | 60 | 06] 50 | .625 |PN2222G0S-ND@ 29° 06172 «1118) — = ; 
30 | 60 | 0.6| 50 | .625 |MPs2222G0S-ND@ 26 1.55 10.08 10:218 — ole Compliant 
ap | a5 1.05 | 350 | p25 TENEGaECOSRIDS, ai, ies 19103 ca a 3 | 250 | 250 | 15 | 400 | 150 )MJH11022G0S-ND 3.67 31.96 238.00] — = 
40 | 40 | 01] 40 | .625 | MPSA200S-ND 33196 1274) — _ TO-220AB — RoHS Compliant 
40 60 2 75 | .625 | MPS650GOS-ND® 48 3.30 22.88) — = 40 40 3 25 2 |TIP31GOS-ND 72 576 43.20) — = 
40 | 60 | 06| 20 | .625 |2N4401G0S-ND@ 43 230 1296) — a so | 60 | 2 | 1K | 2. \TIP110¢0s-ND ‘95 760 5700; — a 
40 | 60 | 02| 40 | .625 |2N3904G0S-ND® 36 192 1080; — = so | 60 | 5 | 1K | 2. \TIP120¢08-ND 2 576 4320; — = 
40 | 75 | 06] 35 | .625 |MPS2222AG0S-ND@ 26 «155 10.08) — = so | — | 10] 60 | 50 |p4aHecos-nD 446 1008 7750) — - 
oa| a0 | 75 | 08) 95 | 005 |Puzoz2AG0S-NDe. 27 160 1040, — | = eo oo | a) ik | 75 amie ea 
4o | 40 | 05] 20K | .625 ee ee 34-233 16.12) — = 80) 70 | 10) eo ere Ty aod BN 1OBie8 || 7 
4o | 40 | 05| 10K | 625 |2Ne427G0S-ND® 34233 16.12; — = 70) 80) 7 | 30 | 40 Bee eco POG = 208" «09.08 |) 7 
60 | 60 | 05| 100 | 625 |MPSAOSGOS-ND® 32 1.88 1222, — = 80) — | 10) 60 |) 50 Ree iuaoeac ee ee = 
0 | 80 | 05| 75 | .625 | MPSg099G0S-ND@ 342.33 16.12) — = 4) 80 | 80 | 10) 1K | 2 eUeeee CS NE $9 B61 66.25) — = 
so | so | 0.5| 100 | .625 |MPSAcsGos-ND® 29 1.70 11.05] — = 80 | 80 | 5 | 1K | 2 [MRI21GOS:No 72 576 43.20) — = 
80 | 80 | 05) 80 | 1 |MPS67170S-ND 48 350 24.64, — — 80 | 80 | 3 | 25 | 2 |TIP31BGOS-ND 70 5.56 41.70) — _ 
100 | 100 | 05| 10K | 625 |MPSA29G0S-ND@ 32188 12.22) — = 80 | 90 | 15] 20 | 1.8 /2N6488G0S-ND 111 9.65 74.25) — - 
140 | 160 | 0.6) 60 | .625 | 2N5550G0S-ND® 34 199 1294) — - 80 | — | 15} 35 | 83 |D44VH10GOS-ND 1.16 10.08 77.50) — a 
160 | 180 | 06] 80 | 625 |2N5551G0S-ND® 31185 © 1203) — = 100 | 100 | 8 | 1K | 75 |2N6045G0S-ND 99 7.92 5940} — - 
300 | 300 | 0.5| 25 | .625 | MPSA42G0S-ND@ 342.00 13.00) — = 100 | 100 | 5 | 1K | 2 |TIP122G0S-ND 74 592 4440; — = 
350 | 350 | 0.5| 20 | .625 |2N6517G0S-NDe 46 3.38 23.76) — - 400 | 100 | 8 | ik | 2 |TIP102G0S-ND 4.04 8.28 6210) — = 
400 | 500 | 0.3| 40 | .625 | MPSA44G0S-ND@® 58 4.60 3450) — - 100 | 100 3 25 2 |TIP31CGOS-ND 67 5.32 39.90) — = 
45 | 50 | 08] 100 | .625 |BC337G0S-ND 34-200 13.00) — = 
2B 45 50 | 0.1| 240 | 625 |Bcs47BG0S-NDe 6 155 1008) — = § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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‘ — 7 Ta @ 
ON Semiconductor™ Transistors (Cont.) Digi Reel Vceo| Yep | 'c | Hee ae Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | 
Fig.| (Vv) | (V) | (A) [(Min.)| (W) [Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
140 | 160 | 0.6 | 60 | .225 |MMBTS550LT1GOSCT-ND — 230 12.96| 3,000] 39.00/M 
Pa g | 160 | 180 | 0.6 | 80 | .226 |MMBTS551LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000] 39.00/M 
(Ta@ 300 | 300 | 0.5 | 25 | 225 |MMBTA42LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000] 39.00/M 
_ |Mceo| Ves |) Ic | Hee |25°C) Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 350 | 350 | 0.1 | 15 | .225 |MMBT6517LT1GOSCT-ND 43 3.30 —23.76| 3,000] 112.00/m 
Two] es] 2 | 2 es [Cres #07273 — Rolt® Gomplient 
aso \ 450 | 8 | a0 | 2 (teeenetan 420° A498 pee = a 25 | 20 | 1 | 50 | 15 /BCP68TIGOSCT-ND — 2.88 20.24] 1,000] 92.00 
o00 | 400 | 7 | — | co letieeeneits rear met ee 2: 30 | 45 | 3 | 85 | 1.7 |MMJT9410T1GOSCT-ND — 462 34.65) — _ 
40 | 40 | 3 | 100 | 2 JNJT4031NT1GOSCT-ND 443.40 24.48] 1,000) 122.00 
250 | 250} 8 | 70 | 8 |MJE15032G0S-ND 135 1166 89.73) — - 
40 | 40 | 3 | 100 | 2 |NSS40301MZ4T1GOSCT-ND  .70 5.60 42.00] 1,000] 224.00 
= 350 |_§ | 10 | 80 2NGIO/G0SN3 eee ee — 40 | 75 | 06 | 50 | 1.5 |PzT2222AT1GOSCT-ND — 2.88 20.24] 1,000] 92.00 
Miia a ca pc = ELS Tate 105.00 60 | 100 | 6 | 50 | 08 |NSS6O6OIMZ4TIGOSCT-ND 60 4.80 36.00] 1,000) 192.00 
4 | 400) — |) 4) 10) 2 econo a0 2: 92:00) = 9| 60 | 80 | 2 | 75 | 08 |pztesi1TiGoscT-ND — 344 24.20] 1,000) 110.00 
400 | — | 8 | 8 | 80 JMJE13007G0S-ND 1.08 939 72.23) — _ : : eallias ; 
80 | 90 | 14 | 1000 | 1.25 |BSP52T1GOSCT-ND — 3.00 21.60] 1,000] 108.00 
400) — |] 2) ee COD 180 HG. 28 |) 7 g0 | 100) 1 | 40 | 1.5 |BCP56TIGOSCT-ND — 288 20.24) 1,000) 92.00 
400 | — | 8 | 50 | 2 |RUESHAZGOS.ND aA a = 0 | 100 | 1 | 100 | 1.5 |BCP56-16T1GOSCT-NO — 288 20.24] 1,000/ 92.00 
400} — | 5 | 10 | 75 |BUL45GOS-ND W413 9.75 75.00) — = 300 | 300 | 05 | 25 | 1.5 |PZTA42TIGOSCT-ND — 349 22.44] 1,000| 102.00 
400 | 500 | 1 | 30 | 2 /TIPSOGOS-ND 97 7.74 58.05) — a 300 | 300 | 0.1 | 50 | 1.5 |BF720T1GOSCT-ND — 360 25.92| 1,000] 130.00 
450 | — | 2 | 30 | 50 |BUX85G0S-ND 1.08 8.64 64.80) — = 350 | 400 | 1 | 40 | 0.8 |BSP19AT1GOSCT-ND — 360 25.92] 1,000] 130.00 
450 | — | 8 | 5 | 1 |MJE18008G0S-ND 1.82 15.76 121.25 07.323 _- ROHS Compltanl 
TO-225AA 
40 | 75 | 06] 50 | .150|MMBT2222AWTIGOSCT-ND — 1.76 9.90] 3,000] 30.00/M 
40 | 40 | 1 | 40 | 30 |2N4921G0S-ND@ 73 5.83) 43.74) — rs 10} 40 | 60 | 02| — | 150 |mMBT3g04WTiGOSCT-ND — 163 9.18| 3,000) 28.00/m 
: ; : Bs - Dine os pe i — = 65 | 80 | 0.1 | 200 | 150 |BC846BWT1GOSCT-ND 31 1.63 9.18) 3,000) 28.00/M 
45 | 45 | 1.5 | 25 | 1.25 |BD135G0S-ND@ 70 556 41.70 SOTSCS/SC:68 — RoHS Compliant 
go | co | 4 | 25 | a0 GRenUncnemines ‘00 «720 «54001 — _ tia) 40 | 60 ] 0.2 ] 70 ] .150 JBT3904DW1T1GOSCT-ND = 4.77—-11.51] 3,000] 42.007 
a0 160141 40) go ENZSSeOSTIRS err TET 45 | 50 | 0.4 | 200 | .38 |BC847BDW1T1GOSCT-ND 31 1.85 12.03] 3,000] 43.00/M 
60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE800GOS-ND® 69 554 41.58) — _ SC-75/SOT-416 — RoHS Compliant 
60 | 60 | 4 | 500 | 1.5 |2N6038G0S-NDe 86 66.84 51.30] — = 43) 45 | 50 ] 0.1 | 200 | .200 /BC47BTT1GOSCT-ND — 1.60 9.00] 3,000] 27.00 
80 | 80 | 1 | 40 | 30 |2N4923G0S-NDe 73 583 43.74] — — 40 | 60 | 02 | — | .200 |MMBT3904TT1GOSCT-ND — 1.60 9.00] 3,000] 27.00/M 
80 80 4 20 40 |2N5192GOS-ND@ 79 6.30 47.25, — = DPAK — RoHS Compliant 
5 | 80 | 80 | 4 | 750 | 40 |MJE802GOS-ND® 69 5.54 41.58) — = 2% | 40 | 5 | 70 | 1.4 |MJD200T4GOSCT-ND — 5.32 39.90] 2,500] 200.00 
80 | 80 | 4 | 500 | 1.5 |2N6039G0S-ND® 86 6.84 51.30] — > 60 | 70 | 10 | 20 | 4.75 |MJD3055T4GOSCT-ND — 680 51.03] 2,500 | 269.00/M 
80 | 100 | 3 | 12 | 1.5 |MJE182GOS-ND 67 5.32 39.90) — _ 80 | — | 8 | 60 | 1.75 |MJD44H11T4GOSCT-ND — 576 43.20] 2,500] 216.00/M 
80 | 100 | 1.5) 25 | 1.25 )BD139G0S-ND@ 70 5.56 41.70] — > 400 | 100 | 3 | 25 | 1.5 |MJD31¢T4GOSCT-ND — 4.40 33.00] 2,500] 165.00/M 
100 | 100 4 750 | 40 |BD681GOS-ND® 74 6.94 44.55] — - 14 400 | 100 3 10 | 1.56 |MJD31CGOS-ND 55 4.40 33.00; — oss 
100 | 100 | 4 | 40 | 1.5 |MJE243G0S-ND® 74 5.92 44.40) — = 100 | 100 | 2 | 500 | 1.75 /MJD112T4GOSCT-ND — 540 40.50] 2,500 | 203.00/M 
250 | 275 | 0.5 | 25 | 20 /2N56550S-ND 72 5.77 43.25) — = 100 | 100 | 8 | 1K | 1.75 JMJD122T4GOSCT-ND — 5.40 40.50] 2,500 | 203.00/M 
250 | 275 | 0.5 | 25 | 20 |2N5655G0S-ND@ 74 5.92 44.40] — a 250 | 350 | 1 | 10 | 1.56 |MJD47T4GOSCT-ND 69 5.48 41.12) 2,500) 217.00/M 
300 | — | 05 | 30 | 20 |MJE340G0S-ND@ 67 «5.32 39.90] — - 300 | 300 | 0.5 | 30 | 1.56 |MJD340T4GOSCT-ND — 5.04 37.80] 2,500] 189.00/M 
350 | 375 | 0.5 | 25 | 20 |2N5657G0S-ND® 69 5.54 41.58] — - 400 | 500 | 4 | 10 | 1.56 |MJDS0T4GOSCT-ND 69 5.48 41.12] 2,500] 217.00/M 
TO-264/TO-3PBL — RoHS Compliant 3-WDFN — RoHS Compliant 
200 | 200] 15 ] 25 | 200 JMJL3281AGOS-ND 3.48 30.28 225.49] — = 12 | 12 | 5 | 200 | 875 ]/NSS12501UW3T2GOSCT-ND 1.35 10.80 81.00] 3,000] 405.00/M 
5 | 250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21196G0s-ND 459 39.95 297.50] — - 15| 20 | 20 | 5 | 180 | .875 |NSS20501UW3T2GOSCT-ND 1.35 10.80 81.00 3,000] 405.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21194G0S-ND 4.86 42.30 315.00] — - 40 | 40 | 5 | 180 | .875 |NSS40501UW3T2GOSCT-ND 1.35 10.80 81.00] 3,000| 405.00/M 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4281AGOS-ND 5.75 52.50 415.00) — - 1206A ChipFET — RoHS Compliant 
T0-264-5 — RoHS Compliant 12 | 12 | 6 | 200 | 830]NSS12601CF8TIGOSCT-ND 1.00 8.00 60.00] 3,000] 300.00/M 
7 | 260 | 260 ] 15 | 150 | 200 /NJL3281D0S-ND 5.00 43.48 323.75] — = 16 | 20 | 20 | 6 | 200 | 830 |NSS20601CF8TIGOSCT-ND 90 7.20 54.00] 3,000) 285.00/M 
‘SOT-23 — RoHS Compliant 40 | 40 | 6 | 200 | .830 |NSS40601CF8TIGOSCT-ND 90 7.20 54.00] 3,000 | 285.00/M 
15 | 30 | .05 | 20 | .225 MMBT918LT1GOSCT-ND 412.40 15.60] 3,000) 56.00/M TO-3 — RoHS Compliant 
15 40 0.2 | 40 | .225 |MMBT2369LT1GOSCT-ND _ 2.30 12.96] 3,000} 39.00/M 60 60 25 35 200 |2N5883GO0S-ND 3.65 31.73 236.25) — = 
15 | 40 | 0.2] 40 | .225 |MMBT2369ALTIGOSCT-ND  — 2.30 12.96] 3,000) 39.00/M so | 80 | 25 | 35 | 200 |2N5g84G0s-ND 3.52 30.67 228.38; — — 
20 | 20 | 20 | 200 | 46 |NSS20201LT1GOSCT-ND 68 5.40 _40.50| 3,000| 203.00/M 80 | 80 | 50 | 15 | 300 |2NSe84Gos-ND 7.82 71.40 564.40) — _ 
25 | 30 | .05 | 450 | .225 [MMBT5089LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000] 39.00/M 100 | 100 | 12 | 750 | 150 j2N6052G0S-ND 3.92 34.08 253.75] — - 
25 | 30 | — | 60 | .225 |MMBTH10LT1GOSCT-ND — 200 13.00} 3,000] 47.00/M 120 | 120 | 30 | 1K | 200 |MJ11015GOS-ND 3.92 34.08 253.75] — - 
30 | 60 | 06 | 50 | .225 |MMBT2222LT1GOSCT-ND — 138 7.74] 3,000] 23.00/M 1 | 420 | 200 | 15 | — | 180 |MmJ15016G0S-ND 294 2450 205.80| — = 
30 | 35 | .05 | 350 | .225 |MMBT5088LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000] 39.00/M 140 | 140 | 20 | 25 | 250 |IMJ15004G0S-ND 3.78 32.90 245.00} — - 
30 | 30 | 03 | 5K | .225 [MMBTA13LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000] 39.00/M 200 | 350 | 16 | 15 | 250 |MJ15023G0S-ND 4.40 38.31 285.25) — - 
30 | 30 | 03 | 10K | .225 |MMBTA14LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000] 39.00/M 250 | 400 | 16 | 15 | 250 )MJ15025G0S-ND 4.40 38.31 285.25; — _ 
30 | 30 | 01 | 110 | .225 |BC848ALT1GOSCT-ND — 141 7.92] 3,000] 24.00/M 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21193G0S-ND 4.40 38.31 285.25; — _ 
30 | 30 | 0.1 | 200 | .225 |BC848BLT1GOSCT-ND — 141 7.92] 3,000} 24.00/M 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21195GOS-ND 3.78 32.90 245.00) — = 
30 | 30 | 0.1 | 420 | .225 |BC848CLT1GOSCT-ND — 147 8.28] 3,000] 25.00/M TO-92 — 1.0mm Pitch 
40 | 75 | 06 | 50 |.225 |MMBT2222ALTIGOSCT-ND — 1.31 _7.38| 3,000| 22.00/M 30 130 105 | 40K | 625 IMPSAG40S-ND 33.4196 i274) — _ 
40 60 | 0.2 | 70 | .225 |MMBT3904LT1GOSCT-ND — 1,25 7.02 | 3,000) 21.00/M 30 30 | 0.5 | 10K | .625 |MPSA64GOS-ND@ 32 1.88 12.22) — = 
40 60 0.2 | — | .225 |MMBT3904LT3GOSCT-ND _ 1.25 7.02 | 10,000} 16.00/M 40 40 0.2 60 | .625 |2N3906GOS-ND® 36 1.92 10.80) — = 
40 60 | 0.6 | 40 | .225 |MMBT4401LT1GOSCT-ND — 1.31 7.38 | 3,000} 22.00/M 40 40 | 06 | 30 | .625 |2N4403G0S-ND@ 43 230 12.96] — = 
8 | 40 | 40 | 05 | 10K | .225 |MMBT6427LT1GOSCT-ND — 1.70 11.05} 3,000} 40.00/M 24| 60 | 60 | 0.6 | 50 | .625 |MPS2907AG0S-ND@ 300177) «1151) — = 
40 40 2.0 | 180 | .46 |NSS40201LT1GOSCT-ND 68 5.40 40.50 | 3,000 | 203.00/M 60 60 0.6 | 50 | .625 |PN2907AGOS-ND@ 27 1.60 10.40) — = 
45 | 55 | 02 | 500 | 225 |MMBT6429LT1GOSCT-ND — 1.70 11.05] 3,000] 40.00/m 60 | 60 | 0.5 | 100 | .625 |MPSAS5GOS-ND® 32.188 1222) — _ 
45 | 50 | 05 | 100 | .225 |BC817-16LT1GOSCT-ND — 138 7.74] 3,000] 23.00/M 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 |MPSA56GOS-ND} 32 1.88 12.22) — - 
45 | 50 | 05 | 160 | .225 |BC817-25LT1GOSCT-ND — 1.38 7.74] 3,000] 23.00/M 300 | 300 | 0.5 | 25 | 625 |MPSA92GOS-ND@ 372.20 1430) — - 
45 | 50 | 05 | 250 | .225 |BC817-40LT1GOSCT-ND — 1.60 9.00} 3,000] 27.00/M 28 | 45 | 50 | 0.8 | 100 | .625 [BC327G0S-ND® 261.55 10.08) — = 
45 | 50 | 05 | 100 | .225 |BCX19LT1GOSCT-ND — 1.55 10.08] 3,000] 36.00/M T0-92 — 2.5mm Pitch 
45 ) 50 | 0.1 | 110 | 225 |BC847ALTIGOSCT-ND — 141 7.92) 3,000) 24.00/M 40 | 40 | 02] 80 | .250 ]2N3906RLRAGOSCT-ND — 1.92 10.80] 2,000] 39.00/M 
45 | 50 | 0.1 | 200 | .225 /BC847BLT1GOSCT-ND — 141 7.92} 3,000} 24.00/M 40 | 40 | 0.2 | 60 | .625 |2N3906RLRPGOSCT-ND® 36 ©6192 10.80] 2,000] 39.00/M 
45 | 50 | 0.1 | 420 | .225 /BC847CLT1GOSCT-ND — 147 8.28} 3,000} 25.00/M 40 | 40 | 06 | 60 | .625 |2N4403RLRAGOSCT-ND® — 230 12.96] 2,000] 47.00/M 
45 50 0.1 | 420 | .225 /BC850CLT1GOSCT-ND _ 1.47 8.28} 3,000] 25.00/M 50 50 | 0.05! 250 | .625 |2N5087RLRAGOSCT-ND@ = 1.85 12.03) — = 
50 | 60 | 0.2 | 250 | 225 |MMBT6428LT1GOSCT-ND — 1.70 11.05 | 3,000] 40.00/M oq | 80_| 60 | 0.5 | 100 | .625 |MPSASSRLRAGOSCT-ND@ 821.88 12.22} 2,000} 51.00/M 
60 60 0.5 | 100 | .225 |MMBTAOSLT1GOSCT-ND — 2.30 12.96] 3,000) 39.00/M 60 60 0.6 | 100 | .625 /PN2907ARLRAOSCT-ND _— 172 11.18) — = 
60 | 60 | 0.1 | 250 | .225 |MMBT2484LT1GOSCT-ND — 1.60 10.40 3,000} 38.00/M 60 | 60 | 06 | 100 | 625 |PN2907ARLRAGOSCT-ND@® — 1.60 10.40| 2,000) 43.00/M 
60 | 140 | 2 | 100 | .46 JNSS60201LT1GOSCT-ND 68 5.40 40.50 3,000) 203.00/M 60 | 60 | 06 | 100 | 625 |MPS2907ARLRAGOSCT-ND@ — 1.77  11.51| 2,000) 48.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 110 | .225 |BC846ALT1GOSCT-ND — 141 7.92] 3,000} 24.00/M 80 | 80 | 0.5 | 100 | 625 |MPS8599RLRAGOSCT-ND@ — 2.33 16.12| 2,000) 71.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 200 | 225 |BC846BLTIGOSCT-ND = 141 7.92] 3,000] 24.00/M 80 | 80 | 0.5 | 100 | .600 |MPSAS6RLRAGOSCT-ND — 1.88  12.22| 2,000] 51.00/M 
80 80 | 0.5 | 100 | .225 |MMBTAO6LT1GOSCT-ND — 2.30 12.96} 3,000} 39.00/M § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
80 | 80 | 0.5 | 100 | .225 |MMBT8099LT1GOSCT-ND — 1.70 11.05] 3,000] 40.00/M @ RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Pa 
: . a ° Ta @ 
ON Semiconductor” Transistors (cont, Digi@Reel peti) Men) lei erry aacees Pie, Teelaaiealy 
Fig.| (V) | (v) | (A) |(Min.)| (W) [Part No. 1 10 100 | dty. | Pricing 
40 | 40 | 3 | 100 | 2.0 |NJT4030PT1GOSCT-ND 43330 23.76| 1,000] 119.00 
Pa 40 | 40 | 3 | 100 | 20 |NJT4030PT3GOscT-ND 33 264 19.80| 4,000) 99.00/m 
(Ta@ 60 | 60 | 06 | 100 | 1.5 JPzT2907AT1GOSCT-ND — 288 20.24] 1,000] 92.00 
Vceo| Yep | !c | Hpe | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 9 60 80 2 75 0.8 |PZT751T1GOSCT-ND — 3.44 24.20) 1,000 110.00 
Fig.| (V) (v) | (A) |(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 80 100 | 1.5 | 40 1.5 |BCP53T1GOSCT-ND - 2.88 20.24} 1,000 92.00 
150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 |2N5401RLRAGOSCT-ND@ — 185 12.03] 2,000) 50.00/M 300 | 300 | 50 | 25 | 1.5 )PZTA92T1GOSCT-ND 43° 3.19 22.44) 1,000) 102.00 
2a| 300 | 300 | 05 | 25 | .625|MPSAQ2RLRAGOSCT-ND® 37 220 14.30/ 2,000| 59.00/M “100, | -140 | 2 | 50 | 1.5 (NSSIGZOOMZETEGOSCINDT 60 4.80 36.00) 1,000] 192.00 
350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 |2N6520RLRAGOSCT-ND® — 331 23.32| 2,000| 106.007 SOT-323 — RoHS Compliant 
TO:218AC: io| 20 | 40 ] 02 | 80 | 150 |mMeTsg0ewTiGoscT-ND  — 1.63 9.18] 3,000] 28.00/M 
THERE RE EGR ce ae Tae 60_| 60 | 06 | s0_| 150 |mweT2907aWTiGOScT-ND__31_1.63__9.18| 3.000] 28.00/M 
3 | 100 | 100 | 25 | 25 | 125 |TIPs6cos-nD 2.84 24.68 183,75; — = Dual S07 263/5C-88'— Hels Compliant 
too | 100 | 25 | 25 | 195 \TIPaeccoS-NDe 295 1954 ie416| — _ 1A] 40 | 40 | 02 | 80 | .150 [MBTS906DWITIGOSCT-ND — 1.77 11.51] 3,000] 4200™m 
TO-220AG 11D] 45 | 50 | 04 | 220 | 380 [Bces7BDWITIGOSCT-ND —.31_—«1.85~—:12.03| 3,000] 43.00/m 
30] 40] 7 | 30 | 40 |2NG111G0S-NDe 143.975 75.00] — = SOT-318/8C'72'— Holts Compliant 
50 | 60 | 7 | 30 | 40 l2Ne109G0S-NDe 113 «975 «7500; — _ 13] 40 | 40 | 02 | 30 | 0.2 [MMBT3906TTIGOSCT-ND 30 1.60 9.00| 3,000| 27.00/M 
60 | 60 | 3 | 25 | 2 |TIPs2A0s-ND 68 541 4055) — — DPAK 
6o | 60 | 3 | 25 | 2 |TIPs2AGos-NDe 70 556 41.70) — — 2% | 40 | 5 | 70 | 14 JMJD210T4GOSCT-NDe — 532 39.90] 2,500] 200.007 
so | 60 | 5 | 1K | 2 |TiP12560S-NDe@ 99 792 5940] — = 60 | 70 | 10 | 20 | 1.75 |MuD2955T4GOSCT-ND@ — 605 45.36) 2.500] 239.00/m 
60 60 8 1K 75 |2N6040GOS-ND® 1.03 825 61.88) — = 80 - 8 60 | 1.75 |MJD45H11T4GOSCT-ND® — 577 48.28) 2,500) 228.00/M 
60 60 10 1K 2 |2N6667GOS-ND@ 1.13 9.75 75.00) — = 80 — 8 40 | 1.75 |MJD45H11GOS-ND 72 5.77 43.28) — — 
co | — | 10 | eo | 50 [D4sHagos-ND} 116 1008 7750) — = tg |100_| 100 | 3_| 25 | 1.56 [MuDs2cT4GoscT-NDe — 476 _35.70| 2,500] 179.007 
so | 70 | 10 | 20 | 75 IMJE29ssTG0S-NDS ‘99 «ast 665| — _ 100 | 100 | 6 | 30 | 1.75 |MJD42CT4GOSCT-ND® — 605 45.36] 2,500] 239.00/M 
70 | 80 | 7 | 30 | 40 PNemorecerinss SOR <a.9p: 2/6998 |e = 100 | 100 | 2 | 200 | 20 |MJD117T4GOSCT-ND@ 68 540 40.50] 2,500] 203.00/m 
go 1} to 60) Bo ERR ae an sO — 1o0 | 100 | 8 | 4K | 1.75 |MJD127T40SCT-ND — 840 63.02) — — 
100 | 100 | 8 | 1K J 1.75 |MJD127T4GOSCT-ND@ — 554 41.58| 2,500] 219.00™m 
80 | 90 | 15 | 20 | 1.8 /2NBseTGOS-NDe 110956 73.50) — = 300 | 300 | 05 | 30 | 1.56 |MJD350T4GOSCT-ND@ 61 484 36.30] 2.500] 182.007 
4| 80 | — | 15 | 35 | 83 |D45VH10G0S-ND@ 116 10.08 7750) — = 
100 | 100 | 15 | 1x | 85 |powa7aos-noe 128 1112 8550) — = 
100 | 100 | 8 | 1k | 75 |2N6042GOS-ND} 1.03 8.25 61.88; — - DUAL SOT-363/SC-88 — RoHS Compliant 
100; 100) 1 | 40 | 2 |TIP80CGOS-ND® 67 5.32 39.90) — = tia} 40! | 60/ | 0.27) 70/ | 159 |mBT3e4eDWiTIGOSCT-ND — 1.77 11.51| 3,000| 42.00/M 
100 | 100 | 3 | 25 | 2 |TIP82cGOS-NDe 67 5.32 39.90) — - -40 | -40 | -0.2 | 80 
100 | 100 | 6 | 30 | 2 JTIP42cGOS-ND® 82 6.55 49.14) — = tic] 45/ | 50/ | 0.4/ | 200/ | 359 |ecea7BPDWITIGOSCT-ND 31 1.85 12.03 3,000) 43.00/M 
120 | 120 | 8 | 40 | 2 |MJE150290S-ND 1.58 13.65 105.00] — = -45 | -50 | -0.1 | -200 
150 | 150 8 40 2 |MJE15031GO0S-ND@ 1.30 11.25 86.50) — - § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
250 | 250| 8 | 50 | 2 |MJE15033G0S-NDe@ 135 11.66 8973; — i @ RoHS Compliant + NEW! 
350 | 350 | 4 | 100) 2 |MJE15035G0S-NDe@ 1.26 10.50 8820; — — . Z 
375 | 375 | 1 | 30 | 2 |MJE5731A0S-ND 1.60 13.88 106.80; — = Pre-Biased Transistors D i@Reel® 
375 | 375 | 1 | 30 | 2 |MJE5731AGOS-ND® 148 1284 9875; — a 
4oo| — | 8 | 15 | 80 |MJE5852G0S-NDe 2.84 24.68 18375; — = Ves | Vceo | Hre | 1 | R2 | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
70.2250 — ‘RoHS Compliant Fig.| (V) | (Vv) |(Min.)| (K) | (K) | Part No. 10 100 | Qty. | Pricing 
2] 40 | 8 | 7 | 15 |WuEZI0G0S-ND or 5323000) — 
40 40 1 40 30 |2N4918GOS-ND 73 5.83 43.74) — - SOT-23 — RoHS Compliant 
- : : re ie spas es oes pres 7 7 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | MMUN2271LTIGOSCT-ND 138 7.74|3,000] 23.00/M 
so | 6 | 4. | 25 | 40 CReeneeonE as. ses! age? | = im 3 | 50 | 50 | 60 | 22 | 22 | MMUN2212LTIGOScT-NO 1.38 7.74|3,000| 23.00/M 
0160 1-4-1750 1 40 RETOOGOSENTS eo ee case a= — 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |MMUN2213LT1GOSCT-ND 1.38 —7.74|3,000| 23.00/M 
so | so | 4 | 20 | 40 (eNenomeaesn ee, GR Hae “ete || = = 50 | 50 | 80 | 61 | — | MMUN2233LT1GOSCT-ND 1.38 _7.74|3,000 | 23.00/M 
5 | so | 80 | 1 | 10 | 30 |2N4920G0S-ND 7 583 4374) — a SOT-363 — RoHS Compliant 
$0) 80) 4 | 500) 15 Oe sf 080) AL28 (2a = tig] 5° | 59 | 35 | 13 | — [MUNs2ttDWiTicoscT-nD 205 13.33 ]3,000 | 48.00/M 
$0 | 100 | 8 | 12 | 1.5 (APBIZEOSNe g67 65,82), 288000 | = 50 | 50 | 80 | 61.1 | — | MUNS213DW1TIGOSCT-ND 2.05 13.33 [3,000 | _48.00/M 
80 | 100 | 1.5 | 25 | 1.25 |BD140G0S-ND 70 556 4170) — = 
400 | 100 | 4 | 750 | 40 /BD682G0S-ND 74 5.94 4455) — = SC-59 
100 | 100] 4 | 40 | 1.5 |MJE253GOS-ND 73 580 4350) — — a2 | 50 | 50 | 35 | to ] 10 |MUN2211TIG0scT-ND® 1.68  9.45]3,000] 28.00/M 
300 | — | 05] 30 20 |MJE350GOS-ND 67 5.32 39.90) — - 50 50 80 47. | 47. | MUN2213T10SCT-ND 1.21 7.87 | = = 
TO-264/TO-3PBL SC-75/SOT-416 — RoHS Compliant 
200 | 200) 15 | 60 | 200 RE oeweu ea log, SAB 190.28 (22048 || - 13 | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 [ptci44eeTiGoscT-no 1.68 9.45 [3,000 | _28.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL211950S-ND 5.83 50.76 378.00] — — 
6 | 250] 400 | 16 | 25 | 200 /MJL21195G0S-NDe 459 39.95 29750; — = SOT-563 — RoHS Compliant 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21193G0S-NDe@ 4.86 42.30 315.00] — a 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | NSBC114EDXV6T1GOSCT-ND 266 18.46 ]4,000| 71.00/M 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4302AGOS-NDe 5.75 52.50 415.00] — = 18a| 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBC124EDxV6TIGOSCT-ND 266 18.46) — — 
TO-264-5 — RoHS Compliant 50 | 50 | 160 | 10 | — | NSBC114TDXV6T1GOSCT-ND 2.66 18.46 |4,000| 76.00/M 
SOT-23 — RoHS Compliant SOT-363 
30) 30 | 0.5 | 10K | .225 /MMBTAG4LT1GOSCT-ND — 2.30 12.96) 3,000] 39.00/M 118] 50 | 50 | 35 | 10 | 10 |MUN5311DW1T1GOSCT-ND® 2.05 13.33] 3,000 | 48.00/M 
30 | 30 | 01 | 420 | .225 |BcssscLTiGoscT-ND — 147 8.28) 3,000] 25.007 
30 | 30 | 01 | 220 | .225 |BC8s8BLT1GOSCT-ND 26 141  7.92| 3,000] 24.007 SOT-553 — RoHS Compliant 
30 | 30 | 05 | 5K | .225 |MMBTAGSLT1GOSCT-ND 43° 230 12.96] 3,000} 39.00/M tza| 52 | 50 | 60 | 22 | 1 |eMc2DxvsTiaoscT-nD 297 2090] — = 
40 | 40 | 0.2 | 80 | 225 |MMBT3906LT1GOSCT-ND — 125 7.02| 3,000] 21.007 50 | 50 | 20 | 47 | 47 | EMcsDxvsT1GOSCT-ND 3.30 22.88 | — = 
40 | 40 | 06 | 60 | .225 |MMBT4403LT1GOSCT-ND — 131 7.38] 3,000; 22.00™m SOT-563 — RoHS Compliant 
45 | 50 | 05 | 100 | 225 |BCX17LT1GOSCT-ND — 155 10.08] 3,000} 39.00/M 
45 | 50 | 01 | 290 | 995 (BtReaalemepee NG — 4a 7921 3000] 24.00 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | NSBC114EPDXV6TIGOSCT-ND 2.66 18.46 ]4,000| 71.00/M 
45 | 50 | 05 | 160 | 225 |BC807-25LT1GOSCT-ND — 433  774/ 3.000! 23.00/M 50 | 50 | 60 | 22 | 22 | NSBC124EPDXV6T1GOSCT-ND 2.66 18.46 |4,000| 71.007 
45 | 50 | 0.5 | 250 | 225 |BC807-40LT1GOSCT-ND — 168 — 9.45| 3,000] 28.00/M ten | 52 | 80 | 80 | 47 | 47 | NSBC144EPDXV6TIGOSCT-ND 2.66 18.46) — - 
8 | 45 | 50 | 0.1 | 420 | .225 |BC857CLT1GOSCT-ND 28 147 ~~ 8.28] 3,000) 25.00/M 50 50 80 10 | 47 | NSBC114YPDXV6T1GOSCT-ND 2.66 18.46 | 4,000 | 71.00/M 
50 | 50 | 0.05] 250 | .225 |MMBT5087LT1GOSCT-ND — 230 1296] 3,000] 39.007 50 | 50 | 160 | 47 | — | NSBC143TPDXV6T1GOSCT-ND 266 1846) — = 
60 | 60 | 06 | 100 | .225 /MMBT2907ALTIGOSCT-ND — 1.31 7.38] 3,000] 22.00/M 50 | 50 | 80 | 22 | 47 | NSBC123JPDXV6T1GOSCT-ND 2.66 18.46 |4,000| 71.00/M 
60 | 60 | 05 | 100 | 225 |MMBTASSLT1GOSCT-ND — 230 1296] 3,000] 39.007 7 
60 | 80 | 20 | 100 | 460 |Nss60200LT1G0SCT-ND 68 5.40 40.50| 3,000| 203.00/M Nr channel Bone Compliant 
65 | 80 | 0.1 | 125 | .225 |BC856ALT1GOSCT-ND — 141 7.92] 3,000] 24.00 SOT-23 
65 | 80 | 0.1 | 220 | 225 |BC856BLTIGOSCT-ND — 141 7.92] 3,000] 24.007 8 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | MMUN2114LTIGOSCT-ND 1.38 7.74] 3,000] 23.00/M 
80 | 80 | 05 | 100 | 225 |MMBTAS6LT1GOSCT-ND — 230 1296] 3,000] 39.007 eOTcES: 
150 | 160 | 05 | 50 | .225 |MMBT5401LT1GOSCT-ND — 230 1296] 3,000} 39.007 
300 | 300 | 0.5 | 25 | .225 | MMBTA92LT1GOSCT-ND — 230 12.96] 3,000) 39.00/M 178 | 50 | 50_| 160 | 47 | — | EMA6DXVSTIGOSCT-ND 2.97 20.90 | 4,000 | _86.00/M 
350 | 350 | 0.5 | 15 | .225 |MMBT6520LT1GOSCT-ND 34 233 16.12] 3,000] 62.007 SOT-563 
SOT-223 — RoHS Compliant 18¢] 50 ] 50 | 80 | 22 ] 47 ]NSBA123JDXV6T1GOSCT-ND 3.11 21.91 ]4,000] 90.007 
9 20 25 1 50 1.5 |BCP69T1GOSCT-ND — 2.88 20.24) 1,000 92.00 § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
30 | 45 | 3 | 125 | 0.72 |MMJT9435T1GOSCT-ND — 481 36.06| 1,000] 192.00 @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ Zener Regu lators 
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Test Zener Cut Tape Test Zener Cut Tape 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Voltage Izt(mA) | Zz7 @Izq | PartNo. 10 100 250 aty. Pricing Voltage Izp(mA) | ZzT@Izq | Part No. 10 100 250 aty. Pricing 
200mW SMT — SOD-523 — RoHS Compliant 36 2 90 BZXB4C36LT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
47 5 80 MM5Z4V7ST1 GOSCT-ND 2.00 13.00 2250 | 3,000 | 47.007 43 2 180 Reece avee 1-76 9.90 16.60 | 3,000 | 30.00 
ej j a MMSE cH eoeO OND >00°- 4001-99160 |-8 000: | 47 oon 47 2 170 | BZXB4C47LT1GOSCT-ND@ 1.89 10.62 17.70 | 3,000 | 30.00/M 
i ; in “VEENSGaR ERRREAT 500) Adoni 9260 ||:a.000' |i-a7 00 75 2 255 | BZX84C7SLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 1650 | 3,000 | 30.00/M 
24 20 30 MMBZ5221BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
200m oT SOD 025) 25 20 30 MMBZ5222BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
47 5 80 MM3Z4V7T1GOSCT-ND@ 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.007 27 20 30 MMBZ5223BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
47 5 80 MM3Z4V7STIGOSCT-ND@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 3 20 29 MMBZ5225BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
5A 5 60 MM3Z5V1T1GOSCT-ND@ 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.007 33 20 28 MMBZ5226BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
5A 5 60 MMSZ5VISTIGOSCT-ND@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 3.6 20 24 MMBZ5227BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
56 2 40 IRENCSCOSCENDemm 1-76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 43 20 22 | MMBZ5229BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
5.6 5 40 MM3Z5V6T1GOSCT-ND@ 176 9.90 1650] 3,000 | 30.007 47 20 19 MMBZ5230BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
62 5 10 MM3Z6V2T1GOSCT-ND@ 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.007 5A 20 17 MMBZ5231BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
10.0 5 20 MM3Z10VT10SCT-ND@ 2.21 1242 20.70 | 3,000 | 37.00/M 54 20 17 MMBZ5231ELT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
10.0 5 20 MM3Z10VT1GOSCT-ND@ 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.00/m 5.6 20 1 MMBZ5232BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
10.0 5 15 MMSZ10VSTIGOSCT-ND®@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M F 7 7 MMBZ5033B LTIGOSCT-NDe 1.76 9.90 1650 | 3,000 | 30.007 
12.0 5 25 MM3Z12VSTIGOSCT-ND®@ 176 990 1650 | 3,000 | 30.00/M 62 20 7 MMBZ5234BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
12.0 5 25 MM3Z12VT1GOSCT-ND@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/m 68 20 5 MMBZ5235BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
15.0 5 30 MM3Z15VT10SCT-ND 221 1242 2070) — = 75 20 6 MMBZ5236BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
15.0 5 30 MM3Z15VT1GOSCT-ND@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 94 20 10 MMBZ5239BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
18.0 5 45 UNSIEUSTLCOSCEND SAE 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00M 10 20 17 | MMBZ5240BLT1GOSCT-ND®@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00 
225mW — SOT-23 12 20 30 MMBZ5242BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
24 5 100 | BZXB4C2V4LTIGOSCT-ND® 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 18 es 8 Semcon 176 980 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
27 5 100 | BZX84C2V7LTIGOSCT-ND@® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M be : _ De emcccmyemm 720 12.06 27.60 | 3,000 | 34.00/M 
; ; a5 CMI 176 990 1650 | 3.000 | a000M 14 9 15 MMBZ5244BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
33 5 95 BZXB4C3V3LTIGOSCT-ND@® 1.76 9.90 1650 | 3.000 | 30.00™M 15 85 16 MMBZ5245BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
3.6 5 90 BZX84C3V6LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 16 78 v7 MMBZS246BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
3.9 5 90 BZXB4C3V9LTIGOSCT-ND@ 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.00/M 18 f zl Se eecoocae 176 | 9.90 16.50 | 3,000 | 20.00/M 
4a : ab Cee 176 990 1680 | 3000 | s000M 20 62 25 MMBZS5250BLT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
ie ‘ 6 encore 176 990 1650 | 3.000 | 90.00m 24 5.2 33 MMBZ5252BLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
54 5 60 BZX84B5V1LTIGOSCT-ND® 2.30 1296 21.60 | 3,000 | 39.00/M 27 46 ad MMBZ5254BLT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
54 5 60 BZX84C5V1LT1GOSCT-ND@ 1.76 990 16.50 | 3,000 | 30.00/M 30 4.2 49 MMBZ5256BLT1GOSCT-ND@® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
5.6 5 40 | BZXB4B5V6LTIGOSCT-ND@ 2.30 12.96 21.60 | 3,000 | 39.00/M ae 58 Reece, 176 990 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
56 5 ‘i eRe 176 9.90 1650 | 3.000 | a0.00M 1 14 400 | MMBZ5270BLT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 1650 | 3,000 | 30.00/M 
6.2 5 10 BZXB4C6V2LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 500mW SMT — SOD-123 
68 5 15 BZXB4C6VBLTIGOSCT-ND@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
75 5 15 BZXB4C7VSLTIGOSCT-ND@ 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 14 8 — RS oceubecer age 155 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00M 
: 2 05 a MMSZ4679T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
82 5 15 BZXB4B8V2LTIGOSCT-ND@ 3.30 22.88 41.25 | 3,000 | 88.00/M 24 6 _ MMSZ4s81TIGOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
8.2 5 15 BZXB4C8V2LTIGOSCT-ND@ 1.76 = 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 24 20 30 MMSZ5221BT1GOSCT-ND@® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
94 5 15 BZX84COVILT1OSCT-ND 140 910 15.75 | — = 3 05 _ MMSZ4683T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
| § |S [pmewwotipe ve om te fone | send! | Ts] festa ism 7s [ow 
33 05 a MMSZ4684T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
" 5 20 BZX84C1ILTIGOSCT-ND® = 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 33 20 28 MMSZ5226BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
12 5 25 BZXB4B12LTIGOSCT-ND® = 2.29 12.87 21.45 | 3,000 | 39.00/M 33 23 95 MMSZ3V3T1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00™m 
12 5 25 BZXB4C12LTIGOSCT-ND® = 1.76 = 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 3.6 05 = MMSZ4685T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/m 
13 5 30 BZXB4C13LT1GOSCT-ND® 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
a ‘ 6 RTE 200 1287 21.45 | 3000 | 30.00% 3.9 05 = MMSZ4686T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
43 20 22 MMSZ5229BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
15 5 30 BZX84C1SLTIGOSCT-ND® = 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 43 05 fas MMSZ4687T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/ 
16 5 40 BZX84C16LTIGOSCT-ND® = 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 47 05 = MMSZ4688T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00m 
18 5 45 BZX84C18LT1GOSCT-ND® = 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 47 20 19 MMSZ5230BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00 
20 5 55 BZX84C20LT1GOSCT-ND® 176 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
Si : 70 CCIE 76 990 1650 | 3.000 | a.com 47 37 80 MMSZ4V7T1 GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.007 
5A 05 = MMSZ4689T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
27 2 80 BZXB4C27LT1GOSCT-ND® 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.00/M 
30 2 80 | BZXB4C30LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M ae Reel partinumber, change CT-ND to TREND. ‘(Gattinaed) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ A Zener Regulators (Cont.) 
Test Zener Cut Tape Test Zener Cut Tape 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Voltage Izt(mA) | Zz7 @Izq | PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing Voltage Iz7 (mA) | Zz, @Izq | Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
54 20 17 MMSZ5231BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 43 87.2 6 1{SMB5916BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
5A 42 60 MMSZ5V1T1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 47 79.8 5 1SMB5917BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
56 5 40 MMSZ5V6T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M cia 73.5 4 1SMB5918BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
56 20 11 MMSZ5232BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 3e.00/m 56 66.9 2 1SMB5919BT3GOSCT-ND@® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
6 20 7 MMSZ5233BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 6.2 60.5 2 1SMB5920BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
62 5 = MMSZ4691T1GOSCT-ND® 155 10.08 17.44 | 3,000 | 36.007™m 6.8 55.1 25 1SMB5921BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
6.2 20 7 MMSZ5234BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/m 15 50 3 ISMBS922BT3GOSCT-ND® — 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
AA 7 5 MMSZ5235BTIGOSCT-ND® 1.85 10.08 1744 | 3,000 | 36.00M 8.2 45.7 35 {SMB5923BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
63 05 a MMSZ4692T1GOSCT-NDe 165 10.08 1744 | 3,000 | a8.0um 94 412 4 1SMB5924BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
75 _| m0 | 6 |amszsmesrisoscrape 1351000 1744 | som0| asoom| | | 1 | $78 _| 45 _| rowpnenrcoscre _36_2a7e_a0 | 250 | s7a0 
: 5 59271 -ND@ 3. 7 : 500 | 97.00/ 
oe . — epeecipoie eed be ae vir pas nee 13 28.8 7 {SMB5928BT3GOSCT-ND@® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
: ’ ; i ; : ; 15 25 9 1SMB5929BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
94 pd — uc (5 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 16 23.4 10 | 1SMBS930BT3GOSCT-ND@® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 97.00/M 
al 20 10 MM Sze eee Cou Nie 61.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 22 23.1 175 | 1SMBS933BTSGOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
10 05 _ MMSZ4697T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
30 12.5 28 1{SMB5936BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
10 20 v7 MMSZ5240BT1GOSCT-ND® = 1.94 12.61 21.83 | — = 33 114 33 1SMB5937BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
12 05 = MMSZ4699T1GOSCT-ND@ = 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 36 10.4 38 1SMB5938BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
12 20 30 MMSZ5242BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 39 96 45 1SMB5939BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
12 11.2 25 MMSZ12T1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 47 8 67 4SMB5941BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
13 9.5 13 MMSZ5243BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 51 73 70 1SMB5942BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
14 9.0 15 MMSZ5244BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 56 67 86 1SMB5943BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 
15 05 a MMSZ4702T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 200 1.9 1200 | 1SMB5956BT3GOSCT-ND@ 3.38 23.76 43.20 | 2,500| 97.00/M 
15 15.5 200 MMSZ15T1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M Faw ST — POWERMITES Caso aa? 
15 85 16 MMSZ5245BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
16 78 17 MMSZ5246BTIGOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 27 13.9 23 {PMT5935BT10SCT-ND 4.27 30.74 57.65 | 3,000 |145.00/M 
17 74 19 MMSZ5247BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 5W Surmetic™ 40 — RoHS Compliant 
18 7.0 a MMSZ5248BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 33 380 3 1N5333BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00m 
18 05 am MMSZ4705TIGOSCT-ND@ = 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 39 320 2 1N5335BRLGOSCT-ND 4.10 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
18 16.7 45 MMSZ18T1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 43 290 9 4N5336BGOS-NDt 410 29.52 55.35 = = 
20 6.2 25 MMSZ5250BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 47 260 2 1N5337BGOS-NDt+ 410 29.52 55.35 = _ 
20 56 29 MMSZ5251BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 3e.00m 5A 240 15 1N5338BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
24 5.2 33 MMSZ5252BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 5A 240 15 1N5338BG0S-NDt 410 29.52 55.35 | — = 
27 46 4 MMSZ5254BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/m 56 220 1 1N5339BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
30 42 49 MMSZ5256BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 56 220 1 1N5339BG0S-NDt 410 29.52 55.35 | — = 
33 38 58 MMSZ5257BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 6 200 1 1N5340BG0S-NDt 410 29.52 55.35 | — - 
36 34 70 MMSZ5258BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00 62 a 1 INES NER MeeRH iy 410 2952 56.85 | 4,000 | 139.00/M 
43 3.0 93 MMSZ5260BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 6.2 200 1 1N5341BGOS-NDT 410 29.52 55.35 | — = 
43 46 375 MMSZ43T1GOSCT-ND® 155 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 6.8 175 1 1N5342BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
47 27 105 MMSZ5261BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/ 75 175 15 1N5343BRLGOSCT-ND 4.10 29.52 55.35 | 4,000 | 139.00/M 
51 25 125 | MMSZ5262BT1GOSCT-ND@ 155 10.08 17.44 | 3,000) 36.00/M Be 180 1.6 A NSSAAEREGOSC TEND, 4.10 2952 65.35 | 4,000 /139.00/M 
94 150 2 1N5346BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
75 17 270 MMSZ5267BT1GOSCT-ND@ 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
91 14 400 | MMSZS5270BT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/m 10 125 ; eso) BUDS Paes 0088) 4,000. | 130M 
11 125 25 1N5348BGOS-NDt 410 29.52 55.35 | — = 
1.5W SMT - SMA — RoHS Compliant 12 100 25 1N5349BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
33 113.6 10 1SMAS913BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/M 1 a ee | eSB hy BAO) seer eee || oe 7A 
3.6 104.2 9,0 | 4SMAS914BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m 18 100 aca (SCARE SD BO) OE 0889. | 000" 
47 79.8 5.0 1SMA5917BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/M 14 100 25 1N5351BGOS-NOt 410 29.52 55.35 | — _ 
54 73.5 4.0 1SMA5918BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/M 15 o 25 1N5352BRLGOSCT-ND 4.10 29.52 55.35 / 4,000 | 139.00/M 
5.6 66.9 20 1SMA5919BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/M 8 6 25 UM See eto} 410 2952 55.35 | — = 
16 5 25 1N5353BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
6.2 60.5 2.0 {SMA5920BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.007 8 a5 25 “AREEEGISUCATSGTENG ig 3059. 526: |sa00n |4aa0Onk 
6.8 55.1 25 1SMA5921BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m 
75 50 3.0 | 1SMAS922BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m - ef be Lie aaa aetns | se ee He i ¥ 
8.2 45.7 35 1SMA5923BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m a a4 ee EaRTICReTT nn 440° 9050> 59:8" | 4.000 (100.00 
10 37.5 45 1SMA5925BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m ie a i escent Ade. 386. “eee | o 
12 31.2 6.5 1SMA5927BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/M 27 50 5 4N5361BRLGOSCT-ND 4.10 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
13 28.8 7.0 1SMA5928BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m m1 55 ; PREceoEnICnCoT: aa6. bas: 55-98 | a 000 [130.000 
15 25 9.0 1SMA5929BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m a0 io 3 “AGEERUCTROTE ID ato 2952 55.35 | 4.000 |139.00m 
15 50 10 BZG03C15G0SCT-ND 3.00 21.60 40.50 | 5,000 | 96.00/M 33 40 10 1N5364BRLGOSCT-ND 4.10 29.52 55.35 | 4,000 | 139.00/M 
18 20.8 12 1SMA5931BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m 36 30 1 4NS365BRLGOSCT-ND 440 2952 55.35 | 4,000 |139.00/M 
24 15.6 19 1SMA5934BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/m 39 30 14 1N5366BGOS-ND: 410 29.52 55.35 | — = 
27 13.9 23 1SMA5935BT3GOSCT-ND 3.31 23.32 42.40 | 5,000 | 90.00/M 43 30 20 1N5367BGOS-ND: 410 29.52 55.35 = = 
150 5 300 BZG03C150GOSCT-ND 3.00 21.60 40.50 | 5,000 | 96.00/M 47 25 25 4N5368BRLGOSCT-ND 4.10 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
3W DO-41 Surmetic™ 30 — RoHS Compliant 56 20 35 1N5370BG0S-ND 410 29.52 55.35 | — = 
68 20 44 1N5373BG0S-ND: 410 29.52 55.35 | — = 
6.2 60.5 2 1N5920BGOS-NDt 3.44 24.20 44.00 _— _ 75 20 45 1N5374BGOS-ND: 410 29.52 55.35 = = 
15 25 9 1N5929BRLGOSCT-ND 3.44 24.20 44.00 | 6,000 | 94.00/m 2 ae 5 TT ERIRIGUD 410 2060) 5 5 = 
200 1.9 1200 | 1N5956BRLGOSCT-ND 3.44 24.20 44.00 | 6,000 | 94.00/m 400 12 90 4N5378BRLGOSCT-ND 410 2952 5535 | 4,000 |1139.00/M 
3W SMT — SMB 100 12 90 1N5378BGOS-ND: 410 29.52 55.35 | — = 
150 8 330 1N5383BRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
33 113.6 10 1SMB5913BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 440 5 i ‘NERETEEGENTD 440: 19069, ese oc pl 
36 104.2 9 1SMB5914BT3GOSCT-ND® 3.38 23.76 43.20 | 2,500 | 97.00/M 200 5 480 {N538SBRLGOSCT-ND 410 29.52 55.35 | 4,000 |139.00/M 
7 _ a TSHR TSK eB 26878: 89:20: | 22500) | 37,00 t+ Bulk only § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 1 RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 


| =g" Fig. 1 — SMA 
ON Semiconductor” Rectifiers DigiReel® | °° 
5.59 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous [mss 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop) Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM Io (A) IFsm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing ID 
Recovery Power 
300 1 30 11 MRA4003T3GOSCT-ND® 2.63 18.20 32.81 5,000 | 63.00/M 
400 1 30 11 MRA4004T3GOSCT-ND® 2.48 17.16 30.94 5,000 | 59.00/M 
1 SMA 600 1 30 11 MRA4005T3GOSCT-ND® 2.48 17.16 30.94 5,000 | 59.00/M 
800 1 30 1a MRA4006T3GOSCT-ND® 2.63 18.20 32.81 5,000 | 63.00/M 
1000 1 30 11 MRA4007T3GOSCT-ND® 2.48 17.16 30.94 5,000 | 59.00/M : 
Fig. 2— Case194 
2 Case194 400 6 400 0.9 MR754RLGOSCT-ND® 9.64 74.15 155.72 800 393.60 
3 MICRODE 400 25 400 1.18 MR25040S-ND 7A7 53.81 114.60 _ =- 
j Boal 800 1 35 1.75 MUR180EGOS-ND® 410 2952 55.35 = — a= 1.35 
1000 1 35 1.75 MUR1100ERLGOSCT-ND® 4.20 31.50 63.00 5,000 | 147.00/M yy 
200 6 50 1 MURD620CTT4GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 | 2,500 | 182.00/M 25.65 
5A D-PAK 200 3 6 0.95 MURD320T40SCT-ND 6.28 47.12 100.34 t 
200 3 6 0.95 MURD320T4GOSCT-ND® 5.40 40.50 86.25 2,500 | 214.00/M pee 
6 D2-PAK 15 25 150 0.45 MBRB2515LT4GOSCT-ND@ 18.00 151.20 315.00 800 864.00 25.65 
Standard Recovery t 
50 1 30 11 1N4001GOS-ND® 2.24 12.60 21.00 _ — 
50 1 30 1 1N4001RLGOSCT-ND@ 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
50 1 30 1:2 1N4933RLGOSCT-ND@ 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
100 1 30 fall 1N4002G0S-ND® 2.24 12.60 21.00 _ _ A 
100 1 30 1.2 1N4934RLGOSCT-ND® 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M Fig: 8 = MIGRODE 
200 1 30 11 1N4003G0S-ND@ 2.24 12.60 21.00 = — 
200 1 30 11 1N4003RLGOSCT-ND® 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
200 1 30 2 1N4935RLGOSCT-ND® 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
4 DO-41 400 1 30 fal 1N4004G0S-ND® 2.24 12.60 21.00 _ _ 
400 1 30 fal 1N4004RLGOSCT-ND@ 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
400 1 30 1.2 1N4936RLGOSCT-ND@ 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
600 1 30 11 1N4005G0S-ND® 2.24 12.60 21.00 — _ 
600 1 30 1.2 1N4937RLGOSCT-ND® 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
800 1 30 11 1N4006G0S-ND@ 2.24 12.60 21.00 _ _ 
800 1 30 11 1N4006RLGOSCT-ND® 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
1000 1 30 Al 1N4007G0S-ND® 2.24 12.60 21.00 — _ 
1000 1 30 11 1N4007RLGOSCT-ND@ 2.24 12.60 21.00 5,000 | 33.00/M 
50 3 200 1 1N5400RLGOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 1,200 92.00/M Fig. 4 — DO-41 
50 3 200 1 1N5400GOS-ND® 3.00 20.80 37.50 =— _ 
100 3 200 1 1N5401RLGOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 1,200 92.00/M 
200 3 100 1.25 MR852RLGOSCT-ND® 3.00 21.12 38.40 1,200 96.00/M 
200 3 200 1 1N5402RLGOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 1,200 92.00/M 
200 3 200 1 1N5402GO0S-ND@ 3.00 20.80 37.50 =_ _- 
7 DO-201AD 400 3 200 1 1N5404RLGOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 1,200 92.00/M 
400 3 200 1 1N5404G0S-ND@ 3.00 20.80 37.50 _ _ 
400 3 100 1.25 MR8540S-ND 3.12 21.96 39.92 _— = 
400 3 100 1.25 MR854G0S-ND® 3.00 21.12 38.40 = _ 
600 3 200 1 1N5406RLGOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 1,200 92.00/M 
600 3 100 1.25 MR856RLGOSCT-ND®@ 3.00 21.12 38.40 1,200 96.00/M 
1000 3 200 1 1N5408RLGOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 1,200 92.00/M 
1000 3 200 1.0 1N5408GOS-ND® 3.00 20.80 37.50 am _ 7 
8 SMB 400 1.5 50 fel MRS1504T3GOSCT-ND® 4.00 28.80 54.00 2,500 | 136.00/M Fig:§\—D-RAK 
9 T0-220AC 600 8.0 100 1.4 MSR860GOS-ND® 10.73 82.50 173.25 _ - 
600 15 100 15 MSR1560G0S-ND@ 11.86 91.25 191.63 _ - 
Fast Recovery — RoHS Compliant 
4 DO-41 600 1 30 1.2 1N4937G0S-ND 2.52 16.38 28.35 
Ultra Fast Recovery 
100 2 50 0.94 MURA210T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
200 2 40 0.95 MURA220T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
200 1 40 0.875 MURA120T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
1 SMA 400 1 35 11 MURA140T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
400 2 35 1.3 MURA240T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
600 1 30 1.25 MURA160T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
600 2 30 1.45 MURA260T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 | 96.00/M 
100 1 35 0.875 MUR110GOS-ND® 3.69 25.96 47.20 _ _ 
ri DO-41 200 1 35 0.875 MUR120G0S-ND® 3.44 24.20 44.00 _ _ 
600 1 35 1.25 MUR160GOS-ND® 3.44 24.20 44.00 _ — 
1000 1 35 1.75 MUR1100EGOS-ND® 4.40 33.00 66.00 _— _- 
5A D-PAK 200 6 50 1.15 MSRD620CTT4GOSCT-ND® 7.20 54.00 115.00 2,500 | 285.00/M 
200 16 100 fe? MURB1620CTRT4GOSCT-ND@ 13.33 102.50 215.25 800 583.20 
200 16 100 0.975 MURB1620CTT4GOSCT-ND® 13.07 100.53 211.10 800 533.60 
6 D2-PAK 600 8 100 15 MURB1660CTT40SCT-ND 13.39 112.50 234.37 _ _ 
600 8 100 15 MURB1660CTT4GOSCT-ND® 14.95 115.00 241.50 800 611.20 
600 4 100 28 MURHB860CTT4GOSCT-ND® 14.30 110.00 231.00 800 584.00 
50 4 125 0.89 MUR405GO0S-ND® 4.40 33.00 66.00 _ =_ 
100 4 125 0.89 MUR410GOS-ND® 4.20 31.50 63.00 = — 
100 4 125 0.89 MUR410RLGOSCT-ND@ 4.20 31.50 63.00 1,500 | 168.00/M 
100 2 50 0.875 MURA110T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 5,000 96.00/M 
100 1 35 0.875 MUR110RLGOSCT-ND@ 3.69 25.96 47.20 5,000 | 100.00/M 
7 DO-201AD 150 1 35 0.875 MUR115RLOSCT-ND 3.11 22.39 41.99 _ _ 
150 1 35 0.875 MUR115RLGOSCT-ND® 3.69 25.96 47.20 5,000 | 100.00/M 
150 4 125 0.89 MUR415GO0S-ND® 4.20 31.50 63.00 
200 4 125 0.89 MUR420G0S-ND® 4.00 30.00 60.00 _ _ | 
200 4 125 0.89 MUR420RLGOSCT-ND@ 4.00 30.00 60.00 1,500 | 160.00/M K— 25.40 —| 
200 1 35 0.875 MUR120RLGOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 5,000 94.00/M 
400 1 35 1.25 MUR140RLGOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 5,000 94.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Pinning Reversed (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1269 


Dimensions in mm 


ON Semiconductor” Rectifiers (cont.) Digi@Reel” 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current | Forward Voltage Drop| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM Ip (A) Irsm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 ty. Pricing 
600 1 35 1.25 MUR160RLGOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 5,000 94.00/M 
600 4 110 1.25 MUR460RLGOSCT-ND@ 4.80 36.00 72.00 1,500 | 192.00/M 
7 D0-201AD 600 4 110 1.28 MUR460GO0S-ND® 4.80 36.00 72.00 = _ 
1,000 4 70 1.85 MUR4100EGOS-ND® 5.94 44.55 94.88 _— = 
1,000 4 70 1.75 MUR4100ERLGOSCT-ND® 5.94 4455 94.88 1,500 | 256.00/M 
100 1 40 0.875 MURS110T3GOSCT-ND® 3.50 24.64 44.80 2,500 | 101.00/M 
200 2 40 0.875 MURS120T3GOSCT-ND® 3.50 2464 4480 | 2,500 | 101.00/M Fig. 9 — TO-220AC 
400 1 35 1.25 MURS140T3GOSCT-ND® 3.63 25.52 46.40 2,500 | 104.00/M 
8 SMB 600 1 35 1.25 MURS160T3GOSCT-ND® 3.05 21.96 41.18 2,500 | 104.00/M 10.29 
200 2 40 0.95 MURS220T3GOSCT-ND® 3.65 26.28 49.28 2,500 | 124.00/M = {= 
600 2 35 1.45 MURS260T3GOSCT-ND® 3.95 28.44 53.33 2,500 | 134.00/M 
200 8 16 0.975 MUR820G0S-ND® 8.10 60.75 129.38 _ _— 
200 15 200 1.05 MUR1520GOS-ND® 10.73 82.50 173.25 _ _ 
400 8 100 1.3 MUR840GOS-ND® 9.43 72.50 152.25 — _ 
9 TO-220AC 400 15 150 1.25 MUR1540GOS-ND® 12.25 94.25 197.93 _ — 
600 15 150 1.5 MUR1560GOS-ND® 11.86 91.25 191.63 = = 
600 8 16 0.975 MUR860GOS-ND® 9.43 72.50 152.25 _ _ 
1,000 8 100 1.8 MUR8100EGOS-ND® 10.73 82.50 173.25 _ = 
40a | To-220A8 200 16 100 0.975 MUR1620CTGOS-ND@t 8.52 65.50 137.55 — — Fig. 10 — TO-220AB 
600 16 100 15 MUR1660CTGOS-ND® 14.63 112.50 236.25 _ = 
10B | TO-220AB 200 16 100 1.2 MUR1620CTRGOS-ND@t 12.93 99.48 208.90 _ _ a 0.2 
50 1 40 0.875 MURS105T3GOSCT-ND® 3.50 2464 4480 | 2,500 | 101.00/M 
42 SMC 200 4 75 0.89 MURS320T3GOSCT-ND® 4.00 30.00 60.00 2,500 | 150.00/M 
400 3 75 1.28 MURS340T3GOSCT-ND® 4.92 36.90 73.80 2,500 | 185.00/M 
600 4 75 1.28 MURS360T3GOSCT-ND® 4.92 36.90 73.80 2,500 | 185.00/M 


@ RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. _t Pinning Reversed 


. . = ai 
Schottky Barrier Diodes Reel 
Reverse) Average Power Peak Surge | Forward Volt. Max Cut Tape 
Voltage | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @IF Pinning Digi-Key Pricing Tape and Reel§ = 
Fig. | Package| Vwpry | 19 (A) (mW) Irsm (A) | (Vde) (mA) | 1 2 3. |PartNo. 10 100 250 | Qty. | Pricing Fig. 11 — T0-247, TO-247PSI 
10a | T0-220 | 100 30 = 250 0.88 0.93 | A K/A K |MBRF3OH100CTGOS-ND® NEW! 13.33 102.50 215.25| — = 
2 = 225 = 06 10 | A —  K  |MMBD101LTIGOSCT-ND® 280 1820 31.50] 3,000 | 66.00/M 
30 _ 200 _ 0.45 1 A  — _ K_ |MMBD301LT1GOSCT-ND® 240 15.60 27.00) 3,000 | 56.00/M 
70 = 200 — 05 1 | A —  K_ |MMBD701LT1GOSCT-ND 280 1820 31.50} — - 
40 0.12 225 0.2 0.5 10 A K_ AK |BAS40-04LT1GOSCT-ND® 2.70 17.55 30.38) 3,000 | 63.00/M 
43. | sot-23 40 0.12 225 0.2 0.5 10 KK A__|BAS40-06LT1GOSCT-ND® 2.70 17.55 30.38) 3,000 | 63.00/M 
40 0.12 225 0.2 0.5 10 A —_ K_ |BAS40LT1GOSCT-ND@ 240 15.60 27.00) 3,000 | 56.00/M 
70 — 225 — 0.75 10 | A — K_ |BAS70LTIGOSCT-ND® 2.30 14.95 25.88] 3,000 | 54.00/M 
30 0.2 225 0.6 0.4 10 KK A_ |BAT54ALT1GOSCT-ND® 1.77 = 11.51 19.91} 3,000 | 42.00/M 
30 0.2 225 0.6 0.5 30 A K_ K/A |BAT54SLT1GOSCT-ND® 1.77 11.51 19.91} 3,000 | 42.00/M 
30 0.2 200 0.3 0.5 30 A  —_ K_|BAT54LT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44} 3,000 | 36.00/M 
44 | sor-323 30 0.2 200 0.6 0.5 30 A K_ K/A_|BAT54SWT1GOSCT-ND@ 1.80 11.70 20.25} 3,000 | 42.00/M 
30 0.2 200 0.6 0.5 30 A —_ K_|BAT54WT1GOSCT-ND® 1.67 10.86 18.79} 3,000 | 39.00/M 
Fig. 12 — SMC 
Reverse | Average Power Peak Surge) Forward Volt. Max Cut Tape 
Voltage | For. Curr.| Dissipation | Current @VeF Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package Vwerv I (A) (mW) pgm (A) | (Vdc) @IF | PartNo. 10 100 250 ty. Pricing 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT3GOSCT-ND® 3.80 28.50 57.00 5,000 | 133.00/M 
30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT3GOSCT-ND® 2.94 20.68 37.60 5,000 80.00/M 
40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T3GOSCT-ND® 3.11 21.91 39.84 5,000 85.00/M 
1 SMA 40 3 _ 100 0.45 3A MBRA340T3GOSCT-ND® 4.35 31.32 58.73 5,000 | 139.00/M 
60 1 = 40 0.72 1A SS16T3GOSCT-ND® 2.93 20.28 36.56 5,000 70.00/M 
60 1 _ 60 0.51 1A MBRA160T3GOSCT-ND® 3.40 24.48 45.90 5,000 | 109.00/M 
20 1 _— 25 0.45 1A 1N5817RLGOSCT-ND® 3.19 22.44 40.80 5,000 87.00/M 
20 1 _— 25 0.75 3A 1N5817GOS-ND@t¢ 3.19 22.44 40.80 — _ 
30 1 _ 25 0.55 1A 1N5818RLGOSCT-ND® 3.19 22.44 40.80 5,000 87.00/M Fig. 13 — SOT-23, SOT-23S 
30 1 — 25 0.875 3A 1N5818GOS-ND@t 3.19 22.44 40.80 _ — 
40 1 = 25 0.6 1A 1N5819RLGOSCT-ND® 3.19 22.44 40.80 5,000 87.00/M 
4 D0-41 40 1 = 25 0.9 3A 1N5819GOS-ND@t 3.19 22.44 40.80 _- _- 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLGOSCT-ND® 3.69 25.96 47.20 5,000 | 100.00/M ers 71 
60 1 750 25 0.75 1A MBR160RLGOSCT-ND® 3.69 25.96 47.20 5,000 | 100.00/M : HH 
60 x} - 25 1.0 3A MBR160GOS-NDt¢ 3.69 25.96 47.20 _ _ g 
100 1 500 50 0.79 1A MBR1100RLGOSCT-ND® 3.65 26.28 49.28 5,000 | 117.00/M ny z 
100 1 - 50 0.51 8A_| MBR1100GOS-ND@t 3.65 26.28 49.28 = - aot 
20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T4GOSCT-ND® 5.95 44.63 95.05 2,500 | 236.00/M 
20 6 4,000 75 0.7 3A MBRD620CTT4GOSCT-ND® 6.77 50.76 108.10 2,500 | 268.00/M 
30 3 1,000 75 0.6 3A MBRD330T4GOSCT-ND® §.95 44.63 95.05 2,500 | 236.00/M 
35 8 3,750 75 0.51 8A | MBRD835LT4GOSCT-ND® 5.60 41.99 89.41 | 2,600 | 222.00M] | Fig. 14—SoT-323 
5A D-PAK 35 10 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT4GOSCT-ND® 8.22 63.25 132.83 2,500 | 336.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T4GOSCT-ND® 6.54 41.58 88.55 2,500 | 219.00/M an) ae 
40 6 4,000 75 0.7 3A MBRD640CTT4GOSCT-ND® 6.77 50.76 108.10 2,500 | 268.00/M 0.65 | 
60 3 1,000 75 0.6 3A MBRD360T4GOSCT-ND® 5.54 41.58 88.55 2,500 | 219.00/M G 
60 6 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT4GOSCT-ND® 6.77 50.76 108.10 2,500 | 268.00/M 
5B D-PAK 35 8 = 75 0.51 8A MBRD835LG0S-ND@t 5.60 41.99 89.41 _ _ 1 2 
20 3 _ 80 0.475 3A 1N5820RLGOSCT-ND® 3.60 27.00 54.00 1,500 | 144.00/M 0.40 | | le 
7 | D0-201AD AOS asl 
30 3 = 80 0.5 3A 1N5821RLGOSCT-ND® 3.60 27.00 54.00 1,500 | 144.00/M 
ROHS Compliant _— § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. — t Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1270 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


ON Semiconductor™ Schoitky Barrier Diodes (cont) DigiReel” | Fig. 15—sot-363 
Reverse | Average Power Peak Surge | Forward Vo It. Max Cut Tape +) < 0.30 
Voltage |For. Curr. | Dissipation | Current @VF Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | Package | Vwerv | 1o(A) | (mW) Ipsm (A) | (Vdc)  @IF | PartNo. 10 100-250 Qty. | Pricing cit fh Tae 
40 3 - 80 0.525 3A | 1N5822RLGOSCT-ND® 3.60 27.00 54.00 | 1,500 | 144.00/M Fnct [35 2-20 
40 3 — 80 0.525 3A | 1N5822G0S-ND@t 3.60 27.00 54.00 = —_ ALU cz _| 
ae || sagoniaD 40 3 1,250 80 05 1A | MBR340G0S-ND@t 410 29.52 55.35 — _ 
50 3 1,500 80 0.6 1A | MBR350RLGOSCT-ND® 410 29.52 55.35 | 1,500 | 148.00/M 
60 3 1,500 80 0.6 1A | MBR360RLGOSCT-ND® 410 29.52 55.35 | 1,500 | 148.00/M 
100 3 1,500 150 0.79 3A | MBR3100RLGOSCT-ND® 5.76 43.20 ~—-86.40_-| 1,500 | 230.00/M 
20 1 525 40 0.6 1A | MBRS120T3GOSCT-ND® 3.38 ©. 23.76 = 43.20 +| 2,500 | 97.00/M Fig. 16 — SOT-93 
30 1 525 40 0.6 1A | MBRS130T3GOSCT-ND® 341 21.91 39.84 | 2,500 | 90.00/M 
30 2 250 40 0.395 1A | MBRS130LT3GOSCT-ND@ 311 21.91 3984 | 2,500 | 90.00/M 
30 2 — 40 0.6 4A | MBRS230LT3GOSCT-ND® 3.75 27.00 5063 | 2,500 |128.00/M 
40 1 500 40 0.6 1A | MBRS140T3GOSCT-ND® 3.50 24.64 4480 | 2,500 | 101.00/M aoa 
3 _ 40 2 800 25 0.43 2A | MBRS240LT3GOSCT-ND® 340 24.48 4590 | 2,500 |116.00/M a 
40 2 — 75 0.5 2A | SS24T3GOSCT-ND@ 3.50 24.64 4480 | 2,500 | 101.00/M 123 
40 2 625 70 0.43 2A | MBRS2040LT3GOSCT-ND® 3.40 24.48 4590 | 2,500 |116.00/M 3t 
60 2 _ 60 0.63 2A | MBRS260T3GOSCT-ND® 4.05 29.16 54.68 | 2,500 | 138.00/M canal ee 
60 2 = 40 0.54 1A __| SS26T3GOSCT-ND® 3.63 25.52 46.40_-| 2,500 | 104.00/M alsiss 
90 2 1,200 50 0.75 1A | MBRS190T3GOSCT-ND 375 27.00 5063 | 2,500 |128.00/M 
100 1 1,200 50 0.75 1A __| MBRS1100T3GOSCT-ND@ 3.63 25.52 46.40_-| 2,500 | 104.00/M 
15 25 — 150 0.45 254 | MBR2515LGOS-ND@t 20.58 172.83 360.06 _ — 
35 75 1,800 150 0.84 154 | MBR735GOS-ND@t 7.20 54.00 115.00 _ = Fig. 17 — SOD-123FL, SOD-123 
35 10 _ 150 0.84 20A | MBR1035G0S-ND@t 810 60.75 129.38 _ — 
35 16 9,000 150 0.63 16A | MBR1635GOS-ND@t 894 68.75 144.38 _ — 
45 75 1,800 150 0.84 154 | MBR745GOS-ND@t 6.84 51.30 109.25 —_ _ 
9 | To-220Ac 
45 10 5,500 150 0.84 20A | MBR1045G0S-ND@t 810 60.75 129.38 = _ Cathode 
45 16 9,000 150 0.63 16A | MBR1645GOS-ND@t 894 68.75 144.38 =- — ise q 
60 10 — 150 0.8 10A | MBR1060G0S-ND@t 810 60.75 129.38 — = fig 
90 10 5,000 150 0.8 10A | MBR1090G0S-ND@t 10.08 77.50 162.75 a = | k 2.85 | 
100 10 5,000 150 0.8 10A | MBR10100GOS-ND@t 9.79 75.30 158.13 = _ h— 3.85 —4 
45 15 9,000 150 0.84 154 | MBR1545CTGOS-ND@t 731 54.84 116.78 = = 
100 8 400 150 0.74 8A | MBR16100CTGOS-ND@t 13.00 109.20 227.50 _ a 
200 20 _ 150 0.9 10A | MBR20200CTGOS-ND@t 15.00 126.00 262.50 — — 
30 10 3,750 150 0.52 10A | MBR2030CTLGOS-ND@t 15.00 126.00 262.50 — — Fig. 18 — SOD-323 
10K 4] F7000R 45 20 = 150 0.84 20A | MBR2045CTGOS-ND@t 7.78 58.32 124.20 = - 
60 10 6,000 150 0.85 10A | MBR2060CTGOS-ND@t 1271 97.75 205.28 — — 
100 20 6,000 150 0.85 10A | MBR20100CTGOS-ND@t 979 75.28 158.08 — — 
35 125 5,000 150 0.47 12.5A_ | MBR2535CTLGOS-ND@t 15.93 122.50 257.25 = _ 
35 30 = 150 0.82 30A | MBR2535CTGOS-ND@t 15.11 116.25 244.13 - — 
45 30 = 150 0.82 30A | MBR2545CTGOS-ND@t 11.54 88.75 186.38 — = 
ag | 10-247 45 60 — 500 0.62 30A | MBR6045WTGOS-ND@t 40.43 301.07 645.15 — = 
T0-247PSI 
20 4 2,500 80 05 3A | MBRS320T3GOSCT-ND® 3.72 27.90 5580 | 2,500 |140.00/M 
30 4 2,500 80 05 3A | MBRS330T3GOSCT-ND® 3.72 27.90 5580 | 2,500 |140.00/M 
40 4 2,500 80 0.525 3A | MBRS340T3GOSCT-ND® 3.90 28.08 5265 | 2,500 |133.00/M 
Me oMe 40 5 ae 190 0.5 5A | MBRSS40T3GOSCT-ND® 392 2940 5880 | 2500 |147.00m | | Fig: 19—TO-92 
60 4 2,500 80 0.74 3A | MBRS360T3GOSCT-ND® 435 31.32 58.73 | 2,500 | 148.00/M 
100 3 - 130 0.79 3A__| MBRS3100T3GOSCT-ND® 5.60 42.00 84.00 | 2,500 | 210.00/M 
15 | SOT-363 30 0.2 150 0.6 0.4 10mA | MBD54DWT1GOSCT-ND® 3.30 22.88 41.25 | 3,000 | 88.00/M 
16 | SOT-93 45 30 10,000 200 0.76 30A | MBR3045PTGOS-ND@t 2375 199.50 415.63 = = 
20 05 140 55 0.385 0.5A_ | MBRO520LT1GOSCT-ND® 220 1430 2475 | 3,000 | 52.00/M 
30 05 175 55 0.43 0.54 | MBR0530T1GOSCT-ND® 230 14.95 2588 | 3,000 | 54.00/M 
f7ailoeqneias 30 1.0 — 55 0.47 1A | MBR130T1GOSCT-ND® 281 19.80 36.00 | 3,000 | 81.00/M J 
30 0.2 400 0.6 0.4 10mA | BAT54T1GOSCT-ND® 230 14.95 2588 | 3,000 | 54.00/M = 
30 0.2 140 55 0.6 10mA | MMSD301T1GOSCT-ND® 2.40 15.60 27.00 3,000 | 56.00/M 0.533 | 2.54 
40 05 2,250 55 0.62 1A | MBRO540T1GOSCT-ND@ 240 15.60 27.00 | 3,000 | 56.00/M poe 
20 1 _ 40 0.53 1A | MBR120ESFT1GOSCT-ND@ 281 1980 3600 | 3,000 | 81.00/M 
20 1 — 45 0.34 1A | MBR120VLSFT1GOSCT-ND® 3.09 2178 3960 | 3,000 | 89.00/M Fig. 20 — TO-220FP 
17 | SOD-123FL) 20 1 = 50 0.65 3A | MBR120LSFT1GOSCT-ND@ 294 2068 37.60 | 3,000 | 85.00/M 
30 1 _ 40 0.38 1A | MBR130LSFT1GOSCT-ND® 3.31 23.32» 42.40 +| 3,000 | 95.00/M 
40 1 = 30 0.55 1A | MBR140SFT1GOSCT-ND@ 2.88 20.24 36.80 _| 3,000 | 83.00/M 10.65. 
30 = 200 0.6 0.4 10mA | BAT54HT1GOSCT-ND® 230 14.95 2588 | 3,000 | 54.00/M 
18 | SOD-323 30 = 200 — 0.6 10mA | MMDL301T1GOSCT-ND® 240 1560 27.00 | 3,000 | 56.00/M 
40 _ 200 _ 0.37 imA_ | RB751V40T1GOSCT-ND® 240 15.60 27.00 | 3,000 | 56.00/M 
19 TO-92 30 = 280 = 0.6 10mA | MBD301G0S-ND@t 263 18.20 32.81 = = 
45 25 = 150 07 12.54 | MBRF2545CTGOS-ND@t 14.75 123.90 258.13 = = 
oo | to-220rp | 199 20 _ 150 0.85 10A | MBRF20100CTGOS-ND@t 10.73 82.50 173.25 _ — 
200 20 _ 150 0.9 10A | MBRF20200CTGOS-ND@t 15.00 126.00 262.50 — = 
60 15 _ 260 074 30A | MBRF30H60CTGOS-ND@t 1251 96.25 202.13 = —_ 
35 12.5 7,500 150 0.55 254 | MBRB2535CTLT4GOSCT-ND® 18.00 151.20 315.00 800 864.00 
45 30 16,000 150 0.82 30A | MBRB2545CTT4GOSCT-ND@ 15.00 126.00 262.50 800 720.00 
bik: || DRA 45 15 8,000 150 0.84 154 | MBRB1545CTT4GOSCT-ND@ 10.08 77.50 162.75 800 412.00 
100 20 13,000 150 0.85 10A | MBRB20100CTT4GOSCT-ND 12.75 107.10 223.13 800 612.00 
200 10 6,000 150 0.9 10A | MBRB20200CTT40SCT-ND 28.75 241.50 503.13 800 | 1288.00 
200 10 6,000 150 09 10A | MBRB20200CTT4GOSCT-ND 14.63 112.50 236.25 800 597.60 
21B | D2-PAK 30 40 = 300 0.46 20A | MBRB4030T4GOSCT-ND@ 23.75 199.50 415.63 soo | 1140.00 
10 1 = 50 0.365 1A | MBRM110LT1GOSCT-ND@ 3.20 23.04 43.20 | 3,000 | 109.00/M 
o> |powermite| 12 1 = 50 0.53 1A | MBRM110ET1GOSCT-ND 3.20 23.04 += 43.20 -| 3,000 | 109.00/M 
20 1 325 50 0.45 1A | MBRM120LT1GOSCT-ND 3.20 23.04 += 43.20 -| 3,000 | 109.00/M 
20 1 375 50 0.53 1A __ | MBRM120ET3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 _| 12,000 | 96.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 


ON Semiconductor” Schottky Barrier Diodes (cont, Fig. 22 — POWERMITE 
Cathode _ . 
Reverse | Average Power Peak Surge| Forward Volt. Max Cut Tape 
Voltage | For. Curr.| Dissipation | Current @VF Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package Vwerv Ip (A) (mW) IFsm (A) (Vdc) @IF Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
20 1 _ 50 0.65 3A | MBRM120LT3GOSCT-ND@ 3.20 23.04 += 43.20 | 12,000 | 96.00/M 
22 | POWERMITE 30 1 325 50 0.38 1A MBRM130LT1GOSCT-ND® 3.20 23.04 43.20 3,000 | 109.00/M 
40 1 475 50 0.55 1A MBRM140T1GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 3,000 | 102.00/M 
40 1 _ 50 0.36 0.1A MBRM140T3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 12,000 | 90.00/M 
30 0.2 200 0.6 0.35 10mA | BAT54XV2T1GOSCT-ND® 2.40 15.60 27.00 3,000 56.00/M Fig. 23 — SOD-523 
23 00-523 30 200 200 = 0.6 200mA | RB520S30T1GOSCT-ND® 2.30 12.96 21.60 3,000 39.00/M 
30 0.2 200 — 0.5 200mA | RB521S30T1GOSCT-ND@ 2.30 12.96 21.60 3,000 39.00/M 
40 0.03 200 — 0.37 1imA | RB751S40T1GOSCT-ND@ 1.67 10.86 18.79 3,000 39.00/M 
24A SOT-563 23 1 200 — 0.27 10mA | NSRO320XV6T1GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 — _— 
25h SC-88 15 0.03 — — 0.415 1imA | NSR1SDW1T10SCT-ND 2.99 21.08 38.32 _ — 
15 0.03 — _— 0.415 1mA | NSR1ISDW1T1GOSCT-ND® 3.04 21.38 38.88 3,000 87.00/M 
25B SC-88 15 0.03 — _ 0.415 1imA | NSR1ISTW1T2GOSCT-ND® 3.30 23.76 44.55 3,000 | 112.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk 
. . . 7 o 
Switching Diodes Digi@Reel 
Working Average Power Peak Maximum 
Peak Rectified Dissi- Surge Instantaneous Cut Tape Cut Tape 
Rev. Volt. |For. Current | pation | Current Forward Volt. Pinning Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | Package VRWM IF (mA) (mW) | IF (mA) | Drop (VF) IF(mAdc)| 1 2 3 | PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing = 1, 2,5, 6 0-44-03, 4 
CATHODE ANODE 
7 _ 225 = 0.6 10 A K_ K/A| MMBD352LT1GOSCT-ND® 2.93 20.28 36.56 | 3,000 | 78.00/M 
30 200 225 = 0.8 100 A A K | BAT54CLT1GOSCT-ND® 1.77 11.51 19.91 | 3,000 | 42.00/M 
30 150 225 450 1:2 100 A A K | MMBD2837LT1GOSCT-ND® 1.97. 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M a 6 o—p}—01 
50 100 225 300 1.2 100 A A K | MMBD2838LT1GOSCT-ND® 1.97. 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M 40—bt-03 
50 200 225 500 1 100 A A_ K | BAV74LT1GOSCT-ND@ 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M 
70 200 225 500 07 1 A —  K | MMBD6050LT1GOSCT-ND 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
70 200 225 500 0.7 1 A A K | MMBD6100LT1GOSCT-ND® 1.97 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M 
70 215 225 500 1 10 A K_ K/A| BAV199LT1GOSCT-ND@ 2.20 14.30 24.75 | 3,000 | 52.00/M 
70 200 225 500 0.8 10 A A_ K | BAV70LT1GOSCT-ND@ 1.31 7.38 12.30 | 3,000 | 22.00/M 
70 215 225 500 0.8 10 A K_ K/A| BAV99LT1GOSCT-ND® 1.31 7.38 12.30 | 3,000 | 22.00/M 
70 - 225 _ 1 15 A K_ K/A| BAS70-04LT1GOSCT-ND® 2.70 17.55 30.38 | 3,000 | 63.00/M 
SOT-23 70 200 225 500 0.8 10 K K_ A | BAWS6LT1GOSCT-ND@ 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M 
13 Bor586 70 100 225 - 0.8 10 — K_ A |BAL99LT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
75 150 225 _- 1 10 A A_ K | MMBD2837LT10SCT-ND 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 34.00/M 
75 100 225 =- 1 10 A A_ K | MMBD2838LT10SCT-ND 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 34.00/M Fig. 25 — SOT-363, SC-88 
75 100 225 _ 1.2 100 K K_ A | MMBD2836LT1GOSCT-ND® 1.97 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M 
75 200 225 500 1 10 A —_ K | BAS116LT1GOSCT-ND® 2.00 13.00 22.50 | 3,000 | 47.00/M + -2.20——>| 
75 200 225 500 0.8 10 A — _ K | BASI6LT1GOSCT-ND® 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M re 6 4 
100 200 225 500 1 10 A —_ K | MMBD914LT1GOSCT-ND@ 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M 
100 200 225 500 0.7 1 A K_ K/A| MMBD7000LT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
100 200 225 500 1 10 A —_ K | MMBD914LT3GOSCT-ND® 1.38 7.74 12.90 | 10,000) 17.00/M 
120 200 225 625 1 100 A — _ K | BASI9LT1GOSCT-ND® 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M 
200 200 225 625 1 100 A — _ K | BAS20LT1GOSCT-ND® 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M 
250 200 225 625 if 100 A —_ K | BAS21LT1GOSCT-ND® 1.38 7.74 12.90 | 3,000 | 23.00/M 
250 225 225 625 1 100 A K_ K/A| BAS21SLT1GOSCT-ND@ 1.97 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M 
30 200 200 _ 0.8 100 A A K | BAT54CWT1GOSCT-ND® 1.80 11.70 20.25 | 3,000 | 42.00/M 
40 100 150 500 2 100 A —_ K | M1MA141KT1GOSCT-ND@ 1.63 9.18 15.30 | 3,000 | 28.00/M 
70 200 200 500 0.8 10 A A K | BAV7OWT1GOSCT-ND@® 1.63 9.18 15.30 | 3,000 | 28.00/M 
14 | SOT-323 70 215 200 500 0.8 10 K A K/A| BAV99RWT1GOSCT-ND@ 1.63 918 15.30 | 3,000 | 28.00/M 
70 215 200 500 0.855 10 A K_ K/A| BAV99WT1GOSCT-ND® 1.63 918 15.30 | 3,000 | 28.00/M 
70 200 200 500 08 10 K — A | BAWS6WT1GOSCT-ND 163 948 15.30 | 3,000 | 28.00/M 
75 200 200 500 08 10 A —  K | BASI6WTIGOSCT-ND® 1.63 9.18 15.30 | 3,000 | 28.00/M 
47 | sop-123 100 200 225 500 1 10 — — — | MMSD4148T1GOSCT-ND® 2.08 11.70 19.50 | 3,000 | 35.00/M 
100 200 225 500 1 10 — — — | MMSD914T1GOSCT-ND® 2.08 11.70 19.50 | 3,000 | 35.00/M 
75 200 200 500 08 10 |— — — J BASIGHTIGOSCT-ND® 1.97 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M 
4g | $0p-323 100 200 200 500 1 10 — — — | MMDL914T1GOSCT-ND® 1.97. 11.07 18.45 | 3,000 | 33.00/M 
250 200 200 625 1 100 — — — | BAS21HT1GOSCT-ND® 1.55 10.08 17.44 | 3,000 | 36.00/M 
250 200 200 625 1 200 — — — | BAS21AHT1GOSCT-ND@ 2.38 13.41 22.35 | 3,000 | 40.00/M 
75 200 120 500 0.715 1 K A — | BAS16XV2T1GOSCT-ND® 2.13 11.97 19.95 | 3,000 | 36.00/M 
23 | SOD-523 100 200 200 500 1.2 100 K A — | 18S400T1GOSCT-ND@ 1.67 10.86 18.79 | 3,000 | 39.00/M 
100 200 120 500 1 10 K A — | NSD914XV2T1GOSCT-ND® 2.65 17.23 29.81 | 3,000 | 62.00/M 
24B | SOT-563 75 200 357 500 0.715 1 — — — | BASI6DXV6T1GOSCT-ND® 2.64 18.30 33.00 | 4,000 | 70.00/M 
pie: | Sarees 80 100 357 300 12 100 | — — — | NSDEMP11XV6T10SCT-ND 341 21.91 3984 | — —]| |Fig.27—sor-asa 
80 100 357 300 12 100 |— — —|NSDEMP11XV6TIGOSCT-ND® 2.66 1846 33.28 | — = 
25C SC-88 85 100 300 240 1.2 100 — — — | HN2D02FUTW1T1GOSCT-ND® 2.93 20.28 36.56 | 3,000 | 78.00/M een 
26 SOT-416, 80 100 150 2,000 1.2 100 K KA | DAP2220SCT-ND 2.10 11.79 19.65 _ =— 5 4 
SC-75 80 100 150 2,000 1.2 100 K KA | DAP222GOSCT-ND@ 1.68 9.45 15.75 | 3,000 | 28.00/M Q1 23 
27 | S0T-353 | 250 200 385 625 1 100 | — — — | BAS21DWST1GOSCT-ND® 1.85 12.03 20.81 | 3,000 | 43.00/M all L al 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor™ 


Triacs 


TO-225AA 


Sensitive Gate Triacs — RoHS Compliant 


Designed primarily for power switching. The gate sensitivity of these triacs permits the use of economical transistorized 
or integrated circuit control circuits, and it enhances their use in low-power phase control and load-switching applications. 


TO-220AB 


SOT-223 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Package (Vv) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
200 4A 30 10 Full-Wave AC Control 2N6071AGOS-ND 72 58 4 35 = _ 
200 4A 30 10 Full-Wave AC Control 2N6071BGOS-ND 72: 58 44 35 = = 
TODaBAA 400 4A 30 10 Full-Wave AC Control 2N6073AGOS-ND 72 58 4 35 = = 
400 4A 30 10 Full-Wave AC Control 2N6073BGOS-ND 72 58 4 35 = _ 
600 4A 30 10 Full-Wave AC Control 2N6075AGOS-ND 72 58 44 35 = = 
600 4A 30 10 Full-Wave AC Control 2N6075BGOS-ND 72 58 44 35 _— = 
200 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A4GOS-ND 49 37 26 19 = = 
TO-92 400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A6GOS-ND 49 .37 26 19 = — 
600 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A8GOS-ND .39 -30 22 AT _ = 
400 8A 80 20 Consumer MAC228A6GOS-ND 1.40 1.21 93 79 = = 
600 8A 80 20 Consumer MAC228A8GOS-ND 1.40 1.21 93 79 = _— 
600 8A 70 16 Full-Wave AC Control MAC8SMGOS-ND 1.13 99 76 64 = = 
600 12A 120 20 Full-Wave AC Control BTB12-600BW3GOS-ND 1.07 93 72 61 _ — 
ro-200a8 (2% 12A 120 20 Full-Wave AC Control BTB12-600CW3GOS-ND 1.07 93 72 61 = = 
600 15A 120 20 Full-Wave AC Control MAC15SMGOS-ND 1.31 1.14 87 74 = = 
800 8A 80 20 Consumer MAC228A10GOS-ND 1.43 1.24 95 80 = = 
800 12A 90 16 Full-Wave AC Control MAC12SNGOS-ND 1.35 1.17 -90 -76 = = 
800 12A 120 20 Full-Wave AC Control BTB12-800CW3GOS-ND 1.16 1.01 77 65 = = 
800 12A 120 20 Full-Wave AC Control BTB12-800BW3GOS-ND 1.16 1.01 yA 65 = = 
D-PAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DHMT4GOSCT-ND. — 62 46 40 2,500 | 242.00/M 
200 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8BT1GOSCT-ND = 40 30 24 1,000 160.00 
600 0.8A 8 5 MPU Interface MACO08MT1GOSCT-ND = 40 30 24 1,000 160.00 
SOT-223 600 1A 8 5 MPU Interface Z0103MNT1GOSCT-ND NEW! 59 48 36 .29 1,000 189.00 
600 1A 8 5 MPU Interface Z0107MNT1GOSCT-ND NEW! 59 48 .36 29 1,000 189.00 
600 1A 8 5 MPU Interface ZO0109MNT1GOSCT-ND NEW! 59 48 .36 29 1,000 189.00 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Standard Triacs 
On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Package | (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
8A 80 16 Full-Wave AC Control MAC8DGOS-ND® 1.05 91 .70 59 = = 
8A 80 16 Full-Wave AC Control MAC9DGOS-ND® 1.05 91 .70 59 _— = 
460 12A 100 16 Full-Wave AC Control MAC12DGOS-ND® 1.05 91 .70 59 = = 
15A 150 20 Full-Wave AC Control MAC15A60S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 = _ 
15A 150 20 Full-Wave AC Control MAC15A6GOS-ND@ 1.57 1.32 At 92 = = 
16A 150 20 Full-Wave AC Control MAC16DGOS-ND® 1.31 1.14 .87 74 = = 
8A 80 16 Full-Wave AC Control MAC8MGOS-ND@ 1.05 91 .70 59 = = 
15A 150 20 Full-Wave AC Control MAC15A8GOS-ND@ 1.84 1.60 1.23 1.03 = = 
16A 150 20 Full-Wave AC Control MAC16MGOS-ND® 1.31 1.14 87 74 —= _ 
600 
TO-220AB 12A 100 20 Full-Wave AC Control 2N6344AGOS-ND® 1.84 1.60 1.23 1.03 = oe 
8A 100 20 Full-Wave AC Control 2N6344GOS-ND® 1.73 1.50 1.15 97 = _— 
12A 100 20 Full-Wave AC Control 2N6348AGOS-ND® 1.84 1.60 1.23 1.03 = = 
8A 80 16 Full-Wave AC Control MAC8NGOS-ND® 1.10 96 74 62 = = 
8A 80 16 Full-Wave AC Control MAC9NGOS-ND® 1.10 96 74 62 = = 
12A 100 16 Full-Wave AC Control MAC12NGOS-ND® 1.10 96 74 62 _ — 
800 12A 100 20 Full-Wave AC Control MAC212A10GOS-ND@ 1.65 1.38 1.16 97 _— _ 
15A 150 20 Full-Wave AC Control MAC15A10GOS-ND® 1.84 1.60 1.23 1.03 = — 
16A 150 20 Full-Wave AC Control MAC16CNGOS-ND@ 1.47 1.28 98 83 = = 
12A 100 20 Full-Wave AC Control 2N6349AGOS-ND® 1.84 1.60 1.23 1.03 = = 
DPAK-3 | 800 4A 40 0.5 Consumer MAC4DCN-1GOS-ND® 79 63 48 At = = 
DPAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT4GOSCT-ND® at 62 46 40 2,500 | 242.00/M 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor™ SCRs 


TO-220AB TO-225AA SOT-223 
2 
S 
K 
A'G 
On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. al 10 100 250 Qty. Pricing 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-2GOS-ND® 1.61 13.98 107.50 225.75 _ _— 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-3GOS-ND® 1.61 13.98 107.50 225.75 _ om) 
400 8A 100 5 Industrial and Consumer MCR72-0060S-ND 1.40 12.14 93.35 196.04 = _ 
800 10A 100 5 Industrial and Consumer MCR310-0100S-ND 1.50 12.50 105.00 218.75 = = 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6504GOS-ND@ 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
100 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6505GOS-ND@ 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
100 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6395GOS-ND@ 1.40 12.09 93.00 195.30 = = 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-4GOS-ND® 1.40 12.09 93.00 195.30 = = 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6397GOS-ND@ 1.50 12.96 99.68 209.32 = = 
400 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6403GOS-ND® 1.61 13.98 107.50 225.75 = _ 
TO-220AB| 400 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6507GOS-ND® 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
400 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12LDGOS-ND@ 1.18 10.24 78.75 165.38 = = 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SMGOS-ND@ 1.01 8.71 67.00 140.70 = = 
600 10A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6404GOS-ND® 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6508GOS-ND® 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
800 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6399GOS-ND@ 1.47 12.74 98.00 205.80 = = 
800 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6405GOS-ND@ 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR16NGOS-ND® 1.10 9.52 73.25 153.83 = = 
800 25A 300 20 Half-Wave ac Control MCR25NGOS-ND® 1.59 13.25 111.30 231.88 = = 
800 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6509GOS-ND@ 1.61 13.98 107.50 225.75 = = 
30 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5060GOS-ND® 49 3.63 25.52 46.40 — = 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061RLRAOSCT-ND = 3.50 25.20 47.25 = _ 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061RLRAGOSCT-ND® = 3.63 25.52 46.40 _ om) 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061GOS-ND® 49 3.63 25.52 46.40 = _ 
100 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5062RLRAGOSCT-ND® = 3.63 25.52 46.40 2,000 116.00/M 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064RLRAGOSCT-ND® — 3.63 25.52 46.40 2,000 116.00/M 
TO-92 (A) | 200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064GOS-ND@ 49 3.63 25.52 46.40 = — 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLOSCT-ND = 3.50 25.20 47.25 2,000 126.00/M 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLGOSCT-ND® 43 3.19 22.44 40.80 2,000 102.00/M 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6GOS-ND® 43 3.19 22.44 40.80 = = 
400 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAOSCT-ND _ 3.80 27.32 51.23 a _ 
400 135 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAGOSCT-ND® 42 3.20 23.04 43.20 2,000 115.00/M 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL1GOSCT-ND® 45 3.45 24.84 46.58 2,000 124.00/M 
40 _ 5 0.3 High Volume Consumer 2N6027RLRAGOSCT-ND® _ 3.25 23.40 43.88 2,000 117.00/M 
TO-92 (B) 40 = 5 0.3 High Volume Consumer 2N6027GOS-ND® 42 3.25 23.40 43.88 _ _— 
40 _ 5 0.3 High Volume Consumer 2N6028RLRAGOSCT-ND® = 3.25 23.40 43.88 2,000 117.00/M 
400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106DGOS-ND® 55 4.40 33.00 66.00 = = 
TO-225AA 
600 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106MGOS-ND@ 55 4.40 33.00 66.00 = = 
soT-223 | 200 0.8A 8 04 Line-Powered Consumer | MCRO8BT1GOSCT-ND@ 50 4.00 30.00 60.00 | 1,000 160.00 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR716T4GOSCT-ND® 86 6.84 51.30 109.25 2,500 271.00/M 
600 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DSMT4OSCT-ND cl 13.00 100.00 210.00 _ _ 
D-PAK 600 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DSMT4GOSCT-ND® 1.04 8.28 62.10 132.25 2,500 328.00/M 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DCNT4OSCT-ND = 13.00 100.00 210.00 _— _— 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DCNT4GOSCT-ND® 1.04 8.28 62.10 132.25 _ _— 


@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| COMCHIP | Diodes 


SMD Diodes Specialist 


Comchip Technology is the leading manufacturer to standardize LEAD-FREE and 
LEAD-LESS diode packaging in SOD-523F and SOD-323F sizes. Comchip’s diodes 
are ideal for personal computers, digital cameras, PDAs, pagers, wireless networking 
and portable devices. 


Small Single Diodes 


Digi@Reel” 


Vr | lo Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Comchip 
(V)_| (mA) Package Part No. 1 10 Qty. | Pricing |Part No. 
Switching Diodes 
75 | 150 | SOD-323F (1005) | 641-1004-1-ND 33 (2.25 10.50 | 4,000 | 35.25/M |CDSF4148 
75 | 150 0503 (1308) | 641-1215-1-ND 55 3.75 17.50 | 5,000 | 50.00/M |CDSER4148 
75 | 150 1005 (2512) | 641-1216-1-ND 33 (2.25 10.50 | 4,000 | 35.25/M |CDSFR4148 
75 | 150 | SOD-523F (0603) | 641-1217-1-ND A0 2.70 12.60 | 4,000 | 42.30/M |CDSUR4148 
75_| 150 | SOD-523F (0603) | 641-1001-1-ND AO 2.70 12.60 | 4,000 | 42.30/M |CDSU4148 
80 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1002-1-ND 33 (2.25 10.50 | 4,000 | 35.25/M |CDSU101A 
80 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1003-1-ND 33 (2.25 10.50 | 4,000 | 35.25/M |CDSU400 
80 | 100 SOD-723 641-1141-1-ND AO 2.88 16.96 | 3,000 | 64.00/M |CDSP400-G 
80_| 100 | SOD-323F (1005) | 641-1005-1-ND 332.25 10.50 | 4,000 | 35.25/M |CDSF355 
Schottky Diodes 
20 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1255-1-ND 78 5.88 46.20 | 5,000 ]199.50/M |CDBA120SL-G 
20 | 500 1005 (2512) | 641-1133-1-ND AQ 371 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO520 
20 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1014-1-ND 44 3.00 14.00 | 5,000 | 40.00/M |CDBA120-G 
20 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1105-1-ND A8 = 3.35 22.00 | 3,000 | 90.00/M |CDBB120-G 
20 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1110-1-ND 56 4.26 30.51 | 3,000 |136.51/M |CDBB220-G 
20 | 2000) DO-214AC (SMA) | 641-1095-1-ND 46 3.50 25.08 | 5,000 |105.60/M |CDBA220-G 
20 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1115-1-ND 67 4.99 39.20 | 3,000 |178.20/M |CDBB320-G 
20 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1120-1-ND 56 4.20 33.00 | 3,000 |150.00/M |CDBC320-G 
20 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1100-1-ND 54 4.02 31.58 | 5,000 |136.38/M |CDBA320-G 
20 | 5000 | _DO-214AB (SMC) | 641-1125-1-ND 75 5.85 50.16 | 3,000 |234.08/M |CDBC520-G 
30 | 30 SOD-723 641-1134-1-ND AB 3.15 20.68 | 3,000 | 84.60/M |CDBP00340-G 
30 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1007-1-ND A4- 3.15 18.55 | 4,000 | 70.00/M |CDBU0130 
30 | 100 | SOD-323F (1005) | 641-1011-1-ND 39 2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBFO130 
30 | 100 SOD-723 641-1135-1-ND A5 3.15 20.68 | 3,000 | 84.60/M |CDBP0130L-G 
30_| 100 SOD-723 641-1136-1-ND AB 3.15 20.68 | 3,000 | 84.60/M |CDBP0130R-G 
30 | 200 | SOD-323F (1005) | 641-1012-1-ND 39 (2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBF0230 
30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1008-1-ND A4- 3.15 18.55 | 4,000 | 70.00/M |CDBU0230 
30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1139-1-ND AQ 3.71 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBURO230L 
30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1140-1-ND AQ 371 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBUR0230R 
30_| 200 1005 (2512) _| 641-1131-1-ND AQ 3.71 26.60_| 4,000 |119.00/M |CDBFRO230L 
30 | 200 1005 (2512) | 641-1132-1-ND AQ 371 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO230R 
30 | 200 1005 (2512) | 641-1208-1-ND 44 3.15 18.55 | 4,000 | 70.00/M |CDBFRO230L 
40 | 30 | SOD-523F (0603) | 641-1006-1-ND 38 © 2.70 15.90 | 4,000 | 60.00/M |CDBU00340 
40 | 30 | SOD-323F (1005) | 641-1010-1-ND 38 = 2.70 15.90 | 4,000 | 60.00/M |CDBF00340 
40_| 100 0503 (1308) | 641-1207-1-ND A3__3.02 19.80 | 5,000 | 76.50/M |CDBERO140R 
40 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1137-1-ND AQ 371 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBURO140L 
40 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1138-1-ND AQ 3.71 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBURO140R 
40 | 100 1005 (2512) | 641-1129-1-ND AQ 371 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO140L 
40 | 100 1005 (2512) | 641-1130-1-ND AQ 371 26.60 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO140R 
40_| 200 | SOD-323F (1005) | 641-1013-1-ND A4 3.15 18.55 _| 4,000 | 70.00/M |CDBF0240 
40 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1009-1-ND A4- 3.15 18.55 | 4,000 | 70.00/M |CDBU0240 
40 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1106-1-ND A8 = 3.35 22.00 | 3,000 | 90.00/M |CDBB140-G 
40 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1015-1-ND 55 3.75 17.50 | 5,000 | 50.00/M |CDBA140-G 
40 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1111-1-ND 56 4.26 30.51 | 3,000 |136.51/M |CDBB240-G 
40__| 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1096-1-ND AQ 3.67 26.33 _| 5,000 |110.88/M |CDBA240-G 
40 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1116-1-ND 67 4.99 39.20 | 3,000 |178.20/M |CDBB340-G 
40 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1121-1-ND 56 4.20 33.00 | 3,000 |150.00/M |CDBC340-G 
40 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1101-1-ND 54 4.02 31.58 | 5,000 |136.38/M |CDBA340-G 
40 | 5000) DO-214AB (SMC) | 641-1126-1-ND 75 5.85 50.16 | 3,000 |234.08/M |CDBC540-G 
60_| 1000 | DO-214AA (SMB) | 641-1107-1-ND AB 3.35 22.00 | 3,000 | 90.00/M |CDBB160-G 
60 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1092-1-ND A437 18.66 | 5,000 | 63.36/M |CDBA160-G 
60 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1112-1-ND 54 4.07 31.94 | 3,000 |145.20/M |CDBB260-G 
60 | 2000) DO-214AC (SMA) | 641-1097-1-ND 52 3.91 28.01 | 5,000 |117.92/M |CDBA260-G 
60 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1117-1-ND 67 = 4.99 39.20 | 3,000 |178.20/M |CDBB360-G 
60_| 3000 | _DO-214AB (SMC) | 641-1122-1-ND 806.01 47.19 | 3,000 |214.50/M |CDBC360-G 
60 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1102-1-ND 7G 5.31 41.75 | 5,000 |180.27/M |CDBA360-G 
60 | 5000) DO-214AB (SMC) | 641-1127-1-ND 19 6.13 52.50 | 3,000 |245.00/M |CDBC560-G 
80 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1108-1-ND A2 3.18 22.80 | 3,000 |102.00/M |CDBB180-G 
80 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1093-1-ND 54 3.83 25.17 | 5,000 | 97.24/M |CDBA180-G 
80__| 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1113-1-ND 54 4.07 31.94 | 3,000 |145.20/M |CDBB280-G 
80 | 2000) DO-214AC (SMA) | 641-1098-1-ND 52 3.96 28.42 | 5,000 |119.68/M |CDBA280-G 
80 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1118-1-ND 77 ~~ 5.78 45.38 | 3,000 |206.25/M |CDBB380-G 
80 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1123-1-ND 80 6.01 47.19 | 3,000 )214.50/M |CDBC380-G 
80 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1103-1-ND a 5.31 41.75 | 5,000 )180.27/M |CDBA380-G 
80 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1128-1-ND 19 6.13 52.50 | 3,000 |245.00/M |CDBC580-G 
Zener Diodes 
Cut Tape 
Voltage Digi-Key Pricing Tape and Reel} Comchip 
(Typical) Part No. all 10 100 Qty. Pricing Part No. 
150 mWatts — SOD-523F (0603) 
2.0 641-1019-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRU52C2 
2.2 641-1020-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRU52C2V2 
2.4 641-1021-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRU52C2V4 
2.7 641-1022-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRU52C2V7 
3.0 641-1023-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M_| CZRU52C3 
3.3 641-1024-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRU52C3V3 
3.6 641-1025-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C3V6 
3.9 641-1026-1-ND A4 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C3V9 
4.3 641-1027-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C4V3 
4.7 641-1028-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M_| CZRU52C4V7 
§.1 641-1029-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C5V1 
5.6 641-1030-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C5V6 
6.2 641-1031-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C6V2 
6.8 641-1032-1-ND A4 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C6V8 
75 641-1033-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M_| CZRU52C7V5 
8.2 641-1034-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C8V2 
9.1 641-1035-1-ND A4 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C9V1 
10.0 641-1036-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C10 
11.0 641-1037-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C11 
12.0 641-1038-1-ND A4 3.15 18.55 4,000 70.00/M_| CZRU52C12 
13.0 641-1039-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C13 
15.0 641-1040-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C15 
16.0 641-1041-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C16 
18.0 641-1042-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C18 


Vr | lo Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Comchip 
(V)_ | (mA) Package Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing |Part No. 
100 | 1000 | DO-214AA (SMB) | 641-1104-1-ND A2 3.18 22.80 | 3,000 )102.00/M |CDBB1100-G 
100 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1091-1-ND 55 3.91 25.65 | 5,000 | 99.11/M |CDBA1100-G 
100 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1109-1-ND 62 4.62 36.30 | 3,000 )165.00/M |CDBB2100-G 
100 | 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1094-1-ND 60 4.51 32.30 | 5,000 /136.00/M |CDBA2100-G 
100_| 3000 | _DO-214AA (SMB) | 641-1114-1-ND 775.78 45.38 | 3,000 [206.25/M |CDBB3100-G 
100 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1119-1-ND 80 6.01 47.19 | 3,000 )214.50/M |CDBC3100-G 
100 | 3000 | DO-214AC (SMA) | 641-1099-1-ND 75 5.64 44.29 | 5,000 /191.24/M |CDBA3100-G 
100 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1124-1-ND 79 6.13 52.50 | 3,000 [245.00/M |CDBC5100-G 
General Purpose Rectifier Diodes 
50 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1016-1-ND AO 2.70 12.60 | 5,000 | 36.00/M |CGRA4001-G 
50 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1165-1-ND A5 3.27 19.24 | 3,000 | 72.60/M |CGRB201-G 
50 | 3000 | DO-214AA (SMB) | 641-1168-1-ND 54 4.08 29.26 | 3,000 /130.90/M |CGRB301-G 
50 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1171-1-ND Sf 3.79 29.77 | 3,000 |135.30/M |CGRC301-G 
50_| 5000 | _DO-214AB (SMC) | 641-1174-1-ND 55 4.16 32.67_| 3,000 |148.50/M |CGRC501-G 
400 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1017-1-ND 40 2.70 12.60 | 5,000 | 36.00/M |CGRA4004-G 
400 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1166-1-ND AB 3.27 19.24 | 3,000 | 72.60/M |CGRB204-G 
400 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1169-1-ND 54 4.08 29.26 | 3,000 /130.90/M |CGRB304-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1172-1-ND 5 3.79 29.77 | 3,000 |135.30/M |CGRC304-G 
400 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1175-1-ND 55 4.16 32.67_| 3,000 |148.50/M |CGRC504-G 
1000 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1018-1-ND 40 2.70 12.60 | 5,000 | 36.00/M |CGRA4007-G 
1000 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1167-1-ND AB 3.27 19.24 | 3,000 | 72.60/M |CGRB207-G 
1000 | 3000 | DO-214AA (SMB) | 641-1170-1-ND 54 4.08 29.26 | 3,000 |130.90/M |CGRB307-G 
1000 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1173-1-ND 51 3.79 29.77 | 3,000 |135.30/M |CGRC307-G 
1000 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1176-1-ND 55 4.16 32.67_| 3,000 [148.50/M |CGRC507-G 
Fast Recovery Rectifier Diodes 
100 | 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1145-1-ND 7] 3.83 30.13 | 5,000 |130.11/M |CEFA202-G 
200 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1147-1-ND 55 4.16 32.67 | 3,000 |148.50/M |CEFB103-G 
200 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1142-1-ND 58 = 4.37 31.35 | 5,000 |132.00/M |CEFA103-G 
200 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1150-1-ND ral 5.31 41.75 | 3,000 |189.75/M |CEFB203-G 
200 | 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1146-1-ND 51 3.83 30.13 | 5,000 |130.11/M |CEFA203-G 
200 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1153-1-ND 84 6.55 56.10 | 3,000 /261.80/M |CEFC303-G 
400 | 1000 ) DO-214AA (SMB) | 641-1148-1-ND 55 4.16 32.67 | 3,000 |148.50/M |CEFB104-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1143-1-ND 58 9 4.37 31.35 | 5,000 |132.00/M |CEFA104-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1156-1-ND 52 3.76 22.15 | 5,000 | 75.24/M |CFRA104-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1151-1-ND ral 5.31 41.75 | 3,000 |189.75/M |CEFB204-G 
400 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1159-1-ND A4 3.32 23.83 | 3,000 /106.59/M |CFRB204-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1154-1-ND 84 6.55 56.10 | 3,000 )261.80/M |CEFC304-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1162-1-ND 74 5.54 43.56 | 3,000 /198.00/M |CFRC304-G 
600 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1149-1-ND 55 4.16 32.67 | 3,000 |148.50/M |CEFB105-G 
600 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1144-1-ND 52 3.93 30.86 | 5,000 |133.24/M |CEFA105-G 
600 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1157-1-ND 52 3.76 22.15 | 5,000 | 75.24/M |CFRA105-G 
600 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1152-1-ND ral 5.31 41.75 | 3,000 |189.75/M |CEFB205-G 
600 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1160-1-ND 46 3.50 25.08 | 3,000 /112.20/M |CFRB205-G 
600 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1155-1-ND 84 6.55 56.10 | 3,000 )261.80/M |CEFC305-G 
600 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1163-1-ND 745.54 43.56 _| 3,000 [198.00/M |CFRC305-G 
1000 ] 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1158-1-ND 52 3.76 22.15 | 5,000 | 75.24/M |CFRA107-G 
1000 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1161-1-ND 46 3.50 25.08 | 3,000 /112.20/M |CFRB207-G 
1000 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1164-1-ND 74 5.54 43.56 | 3,000 [198.00/M |CFRC307-G 
Super Fast Recovery Rectifier Diodes 
200 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1177-1-ND 52 3.96 28.42 | 5,000 |119.68/M |CSFA103-G 
200 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1180-1-ND Sf 3.83 30.13 | 3,000 |136.95/M |CSFB203-G 
200 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1183-1-ND 69 = 5.39 46.20 | 3,000 |215.60/M |CSFC303-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1178-1-ND 52 3.96 28.42 | 5,000 |119.68/M |CSFA104-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1181-1-ND 51 3.83 30.13 | 3,000 |136.95/M |CSFB204-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1184-1-ND 69 5.39 46.20 | 3,000 /215.60/M |CSFC304-G 
600 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1179-1-ND 52 3.96 28.42 | 5,000 |119.68/M |CSFA105-G 
600 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1182-1-ND 55 4.16 32.67 | 3,000 |148.50/M |CSFB205-G 
600 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1185-1-ND 69 5.39 46.20 | 3,000 |215.60/M |CSFC305-G 
Ultra Fast Recovery Rectifier Diodes 
200 | 1000 ) DO-214AC (SMA) | 641-1186-1-ND 50 3.79 27.17 | 5,000 |114.40/M |CURA103-G 
200 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1189-1-ND 51 3.83 30.13 | 3,000 /136.95/M |CURB203-G 
200 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1192-1-ND 80 6.01 47.19 | 3,000 )214.50/M |CURC303-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1187-1-ND 50 3.79 27.17 | 5,000 )114.40/M |CURA104-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1190-1-ND 51 3.83 30.13 | 3,000 |136.95/M |CURB204-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1193-1-ND 80 «6.01 47.19 | 3,000 /214.50/M |CURC304-G 
1000 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1188-1-ND 50 3.79 27.17 | 5,000 |114.40/M |CURA107-G 
1000 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1191-1-ND 51 3.83 30.13 | 3,000 |136.95/M |CURB207-G 
1000 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1194-1-ND 806.01 47.19 | 3,000 |214.50/M |CURC307-G 
Bridge Rectifier Diodes 
40 | 1000 TO-269AA 641-1210-1-ND 1.40 11.90 101.50 | 2,500 |472.50/M |CDBHD140L-G 
40 | 2000 TO-269AA 641-1213-1-ND 1.40 11.90 101.50 | 2,500 |472.50/M |CDBHD240-G 
60 | 1000 TO-269AA 641-1211-1-ND 1.40 11.90 101.50 | 2,500 |472.50/M |CDBHD160L-G 
60 | 2000 TO-269AA 641-1214-1-ND 1.40 11.90 101.50 | 2,500 |472.50/M |CDBHD260-G 
100 | 1000 TO-269AA 641-1209-1-ND 1.40 11.90 101.50 | 2,500 |472.50/M |CDBHD1100L-G 
100 | 2000 TO-269AA 641-1212-1-ND 1.40 11.90 101.50 | 2,500 |472.50/M |CDBHD2100-G 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Cut Tape 
Voltage Digi-Key Pricing Tape and Reelt Comchip 
(Typical) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
20.0 641-1043-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C20 
22.0 641-1044-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C22 
24.0 641-1045-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C24 
27.0 641-1046-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRU52C27 
30.0 641-1047-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRU52C30 
33.0 641-1048-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C33 
36.0 641-1049-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C36 
39.0 641-1050-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C39 
150 mWatts — 0503 
3.0 641-1230-1-ND 49 3.48 22.88 5,000 88.40/M | CZRER52C3 
3.3 641-1231-1-ND 49 3.48 22.88 5,000 88.40/M | CZRER52C3V3 
3.6 641-1232-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M | CZRER52C3V6 
11.0 641-1224-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M | CZRER52C11 
12.0 641-1225-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M_| CZRER52C12 
13.0 641-1226-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M | CZRER52C13 
22.0 641-1227-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M | CZRER52C22 
24.0 641-1228-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M | CZRER52C24 
27.0 641-1229-1-ND 43 3.02 19.80 5,000 76.50/M | CZRER52C27 
200 mWatts — SOD-323F (1005) 
2.0 641-1051-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRF52C2 
2.2 641-1052-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRF52C2V2 
2.4 641-1053-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRF52C2V4 
2.7 641-1054-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRF52C2V7 
3.0 641-1055-1-ND -50 3.60 21.20 4,000 80.00/M_| CZRF52C3 
3.3 641-1056-1-ND 50 3.60 21.20 4,000 80.00/M | CZRF52C3V3 
3.6 641-1057-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C3V6 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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Diodes 
4M0 Diodes Speciaist ZENEF Diodes (Cont.) 


Cut Tape Cut Tape 
Voltage Pricing Tape and Reel} Comchip Voltage Digi-Key Pricing Tape and Reel} Comchip 
(Typical) 1 10 100 Qty. Pricing Part No. (Typical) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.9 641-1058-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C3V9 13.0 641-1071-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C13 
4.3 641-1059-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C4V3 15.0 641-1072-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRF52C15 
47 641-1060-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C4V7 16.0 641-1073-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C16 
5.1 641-1061-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRF52C5V1 18.0 641-1074-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C18 
5.6 641-1062-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M_| CZRF52C5V6 20.0 641-1075-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C20 
6.2 641-1063-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C6V2 22.0 641-1076-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C22 
6.8 641-1064-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C6V8 24.0 641-1077-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C24 
75 641-1065-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C7V5 27.0 641-1078-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C27 
8.2 641-1066-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C8V2 30.0 641-1079-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C30 
9.1 641-1067-1-ND A4 3.15 18.55 4,000 70.00/M_| CZRF52C9V1 33.0 641-1080-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C33 
10.0 641-1068-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 70.00/M | CZRF52C10 36.0 641-1081-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C36 
11.0 641-1069-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C11 39.0 641-1082-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C39 
12.0 641-1070-1-ND 44 3.15 18.55 4,000 | 70.00/M | CZRF52C012 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Bidirectional ESD Transient Voltage Suppressors 


Digi Reel° 


No. of | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Comchip 
Fig. | Voltage Package Channels| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

; 24 SOT23-3 2 641-1197-1-ND 64 4.83 37.95 | 641-1197-2-ND 3,000 172.50/M | CEAS0324V-G 

5 SOT23-3 2 641-1198-1-ND 64 4.83 37.95 | 641-1198-2-ND 3,000 172.50/M | CEASO35V0-G 

2 | 24 SOT23-6 5 641-1199-1-ND 78 6.04 51.75 |641-1199-2-ND 3,000 241.50/M | CECS0624V-G 

5 SOT23-6 5 641-1200-1-ND 78 6.04 51.75 | 641-1200-2-ND 3,000 241.50/M_| CECS065V0-G 

24 SOT-143 4 641-1201-1-ND 78 6.04 51.75 |641-1201-2-ND 3,000 247.50/M | CEGS1424V-G 

3 5 SOT-143 4 641-1202-1-ND 78 6.04 51.75 |641-1202-2-ND 3,000 241.50/M | CEGS145V0-G 

5 SOT-143 1 641-1203-1-ND. 2.59 22.77 193.20 | 641-1203-2-ND. 3,000 897.00/M | CLCS145V0-G 

24 SOT23-6 4 641-1204-1-ND 1.29 10.95 93.38 |641-1204-2-ND 3,000 434.70/M | CTDS0624V-G 

5 SOT23-6 4 641-1205-1-ND 1.29 10.95 93.38 _| 641-1205-2-ND 3,000 434.70/M_| CTDS065V0-G 

12 SOT23-3 2 641-1206-1-ND. 937.25 62.10 | 641-1206-2-ND 3,000 289.80/M_| CTES0312V-G 
5 DO-214AC (SMA) 1 641-1241-1-ND 47 3.28 21.56 |641-1241-2-ND 5,000 83.30/M | TVO04A5VO0JB-G 
6 DO-214AC (SMA) 1 641-1242-1-ND A7 3.28 = 21.56 | 641-1242-2-ND 5,000 83.30/M | TVO4A6VOJB-G 

10 | DO-214AC (SMA) 1 641-1233-1-ND A7 3.28 = 21.56 | 641-1233-2-ND 5,000 83.30/M | TV04A100JB-G 

11 | DO-214AC (SMA) 1 641-1234-1-ND 45 3.18 20.90 | 641-1234-2-ND 5,000 80.75/M | TV04A110JB-G 

g |12 | DO-214Ac (SMA) 1 641-1235-1-ND 45 3.18 20.90 | 641-1235-2-ND 5,000 80.75/M_| TV04A120JB-G 

22 | DO-214AC (SMA) 1 641-1239-1-ND 45 3.18 20.90 |641-1239-2-ND 5,000 80.75/M | TV04A220JB-G 

24 | DO-214AC (SMA) 1 641-1240-1-ND 45 3.18 20.90 | 641-1240-2-ND 5,000 80.75/M | TV04A240JB-G 

3 120 | DO-214AC (SMA) 1 641-1236-1-ND 45 3.18 20.90 | 641-1236-2-ND 5,000 80.75/M | TV04A121JB-G 
Fig. 6 130 | DO-214AC (SMA) 1 641-1237-1-ND 45 3.18 20.90 | 641-1237-2-ND 5,000 80.75/M | TV04A131JB-G 
150__| DO-214AC (SMA) 1 641-1238-1-ND 45 3.18 20.90 | 641-1238-2-ND 5,000 80.75/M | TVO4A151JB-G 
Cathode 5 DO-214AA (SMB) ‘ll 641-1252-1-ND 49 3.71 ~+-26.60 | 641-1252-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B5V0JB-G 
6 DO-214AA (SMB) 1 641-1253-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1253-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B6VOJB-G 
] 6.5 | DO-214AA (SMB) 1 641-1254-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1254-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B6V5JB-G 

1 DO-214AA (SMB) 1 641-1243-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1243-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B110JB-G 

12 | DO-214AA (SMB) 1 641-1245-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1245-2-ND 3,000 119.00/M | TVO06B120JB-G 

g | 13 | D0-214AA (SMB) 1 641-1247-1-ND 49 3.71 ~~ 26.60 |641-1247-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B130JB-G 

22 | DO-214AA (SMB) 1 641-1249-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1249-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B220JB-G 

Fig. 7 NEW! 24 DO-214AA (SMB) 1 641-1250-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1250-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B240JB-G 
26 | DO-214AA (SMB) 1 641-1251-1-ND 49 3.71 = 26.60 | 641-1251-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B260JB-G 

110 | DO-214AA (SMB) 1 641-1244-1-ND 49 3.71 26.60 | 641-1244-2-ND 3,000 119.00/M | TV06B111JUB-G 

120_| DO-214AA (SMB) 1 641-1246-1-ND 49 3.71  ~+26.60 |641-1246-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B121JB-G 

130__| DO-214AA (SMB) 4 641-1248-1-ND AQ 3.71 26.60 | 641-1248-2-ND 3,000 119.00/M | TV06B131JB-G 

7 [12 0603 1 641-1256-1-ND NEW! 463.45 24.70 [641-1256-2-ND NEW! | 4,000 110.50/M | CPDUR12V 
ESDTVS-KIT-ND _ TVS Kit 20 each of 28 values, 560 total pieces $199.50 


ESD Suppressors 


Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Comchip 
Fig. Package Part No. il 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
1 SOT23-6 641-1083-1-ND 68 5.25 45.00 | 3,000) 210.00/M |CDA3S06-G 
2 SOT23-6 641-1222-1-ND 1.08 8.40 72.00 | 3,000) 336.00/M |CSRSO65V0-G 
3 SOT-143 641-1084- 68 5.40 40.50 | 3,000) 210.00/M |CDA4S14-G 
4 SOT-23 641-1085- 73 5.46 42.90 | 3,000} 195.00/M |CDA8S03-G 
5 SOT-23 641-1223-1-ND 81 6.30 54.00 | 3,000 | _252.00/M_|CTES033V3-G 
6 0503 (1308) 641-1218-1-ND 59 448 32.11 5,000 | 135.20/M |CPDER5VO 
6 1005 (2512) 641-1219- 46 3.45 24.70 | 4,000] 110.50/M |CPDFR5VO 
6 0603 (1608) 641-1220- 46 3.45 24.70 | 4,000} 110.50/M )CPDUR5VO 
6 |SOD-523F (0603) | 641-1088- 46 3.45 24.70 | 4,000} 110.50/M |CPDU5VO = 
6 _|SOD-523F (0603) | 641-1089-1-ND 46 3.45 24.70 | 4,000| 110.50/M |CPDU24V AAAA AAA 
ra 14SOIC 641-1090-1-ND -98 8.45 65.00 | 2,500} 351.00/M |CTAN1424V-G 
8 SOT23-6 641-1086- 56 4.20 33.00 | 3,000) 150.00/M |CEBSO065V0-G 
8 SOT23-6 641-1087- 56 4.20 33.00 | 3,000} 150.00/M |CEBS0624V-G 
9 24-QSOP 641-1195-1-ND 3.50 31.00 240.00 | 2,500 | 1280.00/M |CDA5Q24-G 
10 8-SOIC 641-1196-1-ND 2.81 24.75 210.00 | 2,500| 975.00/M |CDA6N08-G 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
on ee ee az = 
==@ SIC Schottky Diodes ae 
== ae 
VRRM IF(AV) Ptot Digi-Key Price Each 
Fig. Package (V) (A) (Ww) Part No. ul 50 
300 10 79 CSD10030A-ND 7.45 712 
600 1 21.4 CSD01060A-ND 93 89 
600 2 31.9 CSD02060A-ND 1.87 1.79 TO-263-2 
600 4 62.5 CSD04060A-ND 3.73 3.56 (D2PAK) 
TO-220-2 600 6 83.3 CSDO6060A-ND 5.59 5.34 
600 8 107 CSD08060A-ND 7.46 712 
A 600 10 136.3 CSD10060A-ND 9.32 8.89 
1,200 5 136 C2D05120A-ND 9.32 8.89 
1,200 10 312 C2D10120A-ND 16.58 15.84 
TO-252-2 600 | 21.4 CSD01060E-ND 93 89 
(DPAK) 600 4 62.5 CSD04060E-ND 3.73 3.56 
T0-263-2 600 2 31.9 CSD02060G-ND 1.87 1.79 
(D2PAK) 600 6 83.3 CSD06060G-ND 5.59 5.34 
600 10 136.3 CSD10060G-ND 9.32 8.89 
300 20 79 CSD20030D-ND 14.91 14.23 
2 T0-247 600 20 138 CSD20060D-ND 18.63 17.79 
1,200 20 138 C2D10120D-ND 18.63 17.79 
1,200 20 312 C2D20120D-ND 37.27 35.57 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PIODES Tra ns istors an d M Os F ETs Multiple pinout configurations available, Ree ears Digi®Reel ® 


see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 1 — SOT-323 Fig. 2 — SOT-23 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-223 
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Fig. 5 — SOT-89 Fig. 8 — SOT-363 
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Fig. 10 — DFN1006-3 Fig. 12 — SC-59 Fig. 13 — DFN1411-3 
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Transistors 
Cut Tape Cut Tape 
VcEo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ VcEO Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (V) (mA) | HFE | PartNo. 10-100 | Qty. | Pricing Fig. | (V) (mA) | HFE | PartNo. 10 100 | Qty. | Pricing 
NPN SOT-323 NPN SOT-523 
25 200 60 | MMST4124DICT-ND 3.25 2340 | — = 40 600 35 | MMBT2222ATDICT-ND 263 1820) — = 
25 200 60 MMST4124-FDICT-ND@ 3.58 24.70 | 3,000 | 110.50/M 40 600 35 MMBT2222AT-FDICT-ND® 3.15 18.55 | 3,000 70.00/M 
30 300 10K | MMSTA13DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000) —135.00/M 40 200 30 MMBT3904T-FDICT-ND® 2.70 15.90 | 3,000 60.00/M 
5 ot sae EEC aH pat any ba 40 600 20 | MMBT4401T-FDICT-ND® 3.15 18.55 | 3,000 70.00/M 
z : f A A 45 100 200 | BC847BT-FDICT-ND® 2.70 15.90 | 3,000 | —_60.00/M 
30 300 20K | MMSTA14-FDICT-ND® 3.69 29.70 | 3,000] 135.00/M 50 100 110 | BC847ATDICT-ND 225 15.60 | 3,000 Sa 
ig a 2 Hl et at oe ae Be a teen 3 | 50 100 | 110 | BC847AT-FDICT-ND® 270 15.90 | 3,000| — 60.00/M 
40 600 20 | MMST4401-FDICT-ND@ 3.58 24.70 | 3,000] 110.50/M 2 i as set tee ns aa aap ae a cat 
40 500 14K _|_MMST6427-FDICT-ND® 3.58 24.70 | 3,000 | _110.50/M 50 150 tg0 | 20¢4617RDICT.ND oat i980 | — pu 
45 500 60 | BC817-16WDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000] 80.00 50 150 180 1 2004617R-FDICT-ND® 302 19.80 | 3.0001 81.001M 
1 45 500 100 | BC817-25WDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000]  80.00/M : ; : : 
45 500 | 170 | BC817-40WDICT-ND 360 21.20 | 3.000) —80.00/M 50 180) 270 eee eC END 281 19.80: |) 3.000)". “61,00M 
45 400 oon (MECRITRUIEDIC nS’ 240 1120 | 3:000| 37.60/M 50 150 270 | 2DC4617S-FDICT-ND@ 3.02 19.80 | 3,000 | _81.00/M 
45 100 | 420 | BC847CW-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 | —_37.60/M NPN SOT-223 — RoHS Compliant 
60 500 100 | MMSTAOSDICT-ND 360 27001 — = 20 100 85 | DCP68DICT-ND 3.69 2970 | 2,500] 135.00/M 
60 500 100 | MMSTAOS-FDICT-ND@ 3.69 29.70 | 3,000] 135.00/M 25 005 50 DZT3150DICT-ND 4.10 33.00 | 2,500 | 150.00/M 
65 100 200 | BC846BW-FDICT-ND@ 2.40 11.20 | 3,000 37.60/M 40 100 100 | DZT2222ADICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | 135.00/M 
80 500 100 MMSTAO6DICT-ND 3.60 27.00 = = 45 1,000 63 DCP54DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 
80 500 100__|_MMSTAQ6-FDICT-ND@ 3.69 29.70 | 3,000 | _135.00/M 45 1,000 | 100 | DCP54-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | _135.00/M 
160 200 30 | MMST5551DICT-ND 3.25 23401 — — 60 006 25 | DZT851DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500 | 224.00/M 
160 200 30 | MMST5551-FDICT-ND@ 3.58 24.70 | 3,000] 110.50/M 4 60 500 100 | DZT491DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500] 135.00/M 
300 200 25 | MMSTA42-FDICT-ND@ 3.69 29.70 | 3,000 | _135.00/M 60 1,000 | 40 | DCPS55DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500] 135.00/M 
NPN SOT-23 60 1,000 | 100 | DCP55-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500] 135.00/M 
18 1000 150 MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60 = = 80 1,000 40 DCPS56DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 
18 1000 | 150 | MMBT123S-FDICT-ND® 3.30 22.80 | 3,000] + 102.00/M 80 1,000 | 100 | DCP56-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | 135.00/M 
25 50 30 | MMBTHI0DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000) 136.00/M 100 006 20 | DZT853DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500 | 224.00/M 
25 50 30 | MMBTH10-FDICT-ND@ 4.40 30.40 | 3,000] 136.00/M 160 600 30 | DZT5551DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500] 135.00/M 
25 200 60 | MMBT4124-FDICT-ND@ 3.15 18.55 | 3,000 | _70.00/M 300 500 40 | DZTA42DICT-ND 410 33.00 | 2,500 | _150.00/M 
30 100 10K | MMBTA13-FDICT-ND® 3.89 25.52 | 3,000] 104.40/M NPN SOT-89 — RoHS Compliant 
on STR San titer aH eat 3,000 | 104.40/M 20 3000 180 | 2DD2150RDICT-ND 4.40 30.40 | 2,500] 136.00/M 
H ; : = = 20 1000 50 | DCX68DICT-ND 4.40 30.40 | 2,500] 136.00/M 
40 50 60 | MMBTH24-FDICT-ND® 4.40 30.40 | 3,000] 136.00/M 05 5000 50 | DXT3150DICT-ND 3.69 29.70 | 2'500 eon 
40 600 100__|_MMBT2222A-FDICT-ND@ 3.15 18.55 | 3,000 | —_70.00/M 30 4000 32 | 2DD1664PDICT-ND 440 3040 | 2'500| 136.00/M 
40 200 100 MMBT3904-FDICT-ND@ 2.70 15.90 | 3,000 60.00/M 32 1000 120 2DD1664QDICT-ND 4.40 30.40 | 2,500 136.00/M 
40 600 100 | MMBT4401-FDICT-ND@ 3.15 18.55 | 3,000]  70.00/M z 
#0 | ao | 10k | RMEISser BIND 308 oes | sa00| roeoom| | 5 | 22 | 1000 | 180 | 20D%ee4RDICT-ND 440 soo | 2500 | 136000 
5 40 500 10K | MMBT6427-FDICT-ND® 3.89 25.52 | 3,000] 104.40/M 39 ooo | 180 | 2DD1766RDICT-ND 369 29.70 | 2500 | 135.00/M 
45 800 100__|_BC817-16DICT-ND 3.00 20.80 | — = ; : " ‘ 
40 600 35 | DXT2222ADICT-ND 440 30.40 | 2,500] 136.00/M 
45 800 100 | BC817-16-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000]  80.00/M 80 4000 40 | DCXS6DICT-ND 369 29.70 | 2500| 136.00/M 
45 800 100 | BC817-25-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000]  80.00/M 80 a0 a0 REECE GREND agg" 709,70" |-2:500'|  A3S00/M 
45 800 170 | BC817-40-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000] 80.00/M : : : : 
45 100 400 | BCa47C-FDICT-NDS 240 1120 | 3000/  3760M 160 600 30__|_DXT5551DICT-ND 3.85 30.95 | 2,500 | 140.70/M 
60 1000 | 100 | DNBT8105DICT-ND® 3.22 21.12 | 3,000 | _86.40/M Dual NPN SOT-26 
60 100 50 MMBTAOS5-FDICT-ND@ 3.89 25.52 | 3,000] 104.40/M 120 50 180 | IMX8DICT-ND 3.50 25.20 | 3,000 | —119.00/M 
65 100 200 | BC846B-FDICT-ND} 240 1120 |3000|  37.60/M 6 120 50 180 | IMX8-FDICT-ND® 3.85 26.60 | 3,000] 119.00/M 
80 100 50 MMBTAO6DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 104.00/M 160 200 30 DMMT5551-FDICT-NDA® 410 33.00 | 3,000 150.00/M 
80 100 50 | MMBTAO6-FDICT-ND® 3.89 25.52 | 3,000] 104.40/M Dual NPN SOT-563 — RoHS Compliant 
80 500 80__| MMBTA28DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 | _104.00/M 40 600 35 | MMDT2222VDICT-ND 440 30.40 | 3,000] 136.00/M 
80 500 80 | MMBTA28-FDICT-ND@ 3.89 2552 | 3,000] 104.40/M 40 200 100 | MMDT3904VDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000] 136.00/M 
160 200 30 | MMBT5551-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000] — 80.00/M 7 40 200 30 | MMDT3904VCDICT-ND 440 30.40 | 3,000] 136.00/M 
300 200 25 | MMBTA42-FDICT-ND® 3.89 25.52 | 3,000] 104.40/M 45 100 200 | BC847BVDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000] 136.00/M 
350 500 30 | DN3SOTOSDICT-ND® 3.22 21.12 | 3,000] — 86.40/M 45/45 | 100/100 |200/220| BC847BVNDICT-ND 3.90 31.35 | 3,000 | 142.50/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair —f Intrinsically Matched PNP Pair — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND = RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (1091) 1277 


i . Cut Tape 
[>nJQE9. Transistors and MOSFETs Reel a gel aici oma i DEO 
. Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing 
Transistors (Cont) 60 100 100 | DZT2907ADICT-ND 3.69 2970 | 2,500| 135.00/M 
Cut Tape 60 500 100 | DZTS591CDICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | 135.00/M 
VcEo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 80 4,000 | 40 | DCPS3DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | 135.00/M 
Fig.| _(V) (ma) | HE | Part No. 10 100 | Qty. | Pricing 4 80 1,000 | 100 | DCPS53-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500| 135.00/M 
Dual'NPN SOT-363 100 005 15 | DZT953DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500 | _224.00/M 
150 600 50 | DZT5401DICT-ND 3.69 2970 | 2,500 | 135.00/M 
25 200 60 | MMODT4124-FDICT-ND® 4410 33.00 | 3,000] 150.00/M _ _ P| GeCONT AD 410 93.00 | 2'500| 150.00/M 
40 600 400 | MMODT4401DICT-ND 4.00 30.00 PNP SOT-39 — RoHS Compliant ~ : : : 
40 600 400 | MMDT4401-FDICT-ND@ 4410 33.00 | 3,000 150.00/M Pe 
3 | 40 200 | 100 | DMMT3904W-FDICT-NDA® 410 33.00 | 3.000] 150.00/M 20 1000) 50 | DCX69DICT-ND 440 30.40 | 2,500 | 136.00/M 
40 600 35 | _MMDT2222A-FDICT-ND@ 4.40 30.40 | 3.000 | _136.00/M 20 1000) 50° | DCX69-16DICT-ND 4.40 30.40 | 2,500)  136.00/M 
: 32 4000 | 120 | 2DB1132QDICT-ND 4.40 30.40 | 2,500 | 136.00/M 
40 200 30 | MMDT3904-FDICT-ND® 440 30.40 | 3,000| 136.00/M 3 4000 | ja BRRMaseBTertn 440” -9040;(°2600\|' 46.00) 
65 100 110 | BC846ASDICT-ND® 413 28.50 | 3,000| 127.50/M a0 2000 | 9g. (MBGEMHREGDG ND 369 2970 | 2'500| 1a500/M 
160 200 30__ | _MMDT5551-FDICT-ND@ 410 33.00 | 3,000 | _150.00/M 3 7000-1 120 REE anor 3692970 125001 135. 00/M 
DualiNEN DEN TS10H*6'— Ros Compliant 5 | 39 2000 | 180 | 2DB1188RDICT-ND 3.69 29.70 | 2,500) 135.00/M 
9 45 00 [| 420 [_BC847CDLPDICT-ND 3.69 29.70 | 3,000 | _135.00/M 50 3000 | 80 | DPLS350VDICT-ND 413 2850 | 2500) 127.50/M 
Complementary NPN/PNP SOT-26 — RoHS Compliant 60 600 50 | DXT2907ADICT-ND 4.40 30.40 | 2,500 | 136.00/M 
| 40/40 J 200/200 7 10/12 | LBNTSOBO1DICT-ND 4410 33.00 | 3,000] 150.00/M 80 4000 | 40 | DCXS3DICT-ND 3.69 2970 | 2.500 | _135.00/M 
40/60 600/600 | 35/50 MMD1T2227MDICT-ND 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 80 1000 40 DCX53-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 
Complementary NPN/PNP SOT-363 150 600 50__| DXT5401DICT-ND 3.85 30.95 | 2,500 | _140.70/M 
40/60 | 600/600 ] 35/50 | MMD12227-FDICT-ND® 440 30.40 | 3,000]  136.00/M PNP DFN1006-3 — RoHS Compliant 
40/40 | 200/200 | 40/60 | MMDT3946-FDICT-ND@ 440 30.40 | 3,000| 136.00/M 73 700 | 200 | BC847BLPDICT-ND 3.62 23.76 | 3,000|  97.20/M 
40/40 | 200/200 | 60/60 | MMODT4146DICT-ND 400 30.00 | 3,000} 150.00) | 1°} 45 100 | 220 | BC857BLPDICT-ND 3.62 23.76 | 3,000 | —_97.20/M 
| 40/40 | 200/200 | 60/60 | MMDT4146-FDICT-ND@ 410 33.00 | 3,000} 150.00/M Dual PNP SOT-26 — RoHS Compliant 
40/40 _| 600/600 | 20/30_| MMD1T4413DICT-ND 4.00 30.00 |_ — = 6 150 200 50 DMMT5401-FDICT-NDt 4.10 33.00 | 3,000 | _150.00/M 
40/40 | 600/600 | 20/30 | MMODT4413-FDICT-ND 410 33.00 | 3,000| 150.00/M Dual PNP SOT-563 — RoHS Compliant 
160/160 | 200/200 | 30/50 | MMDT5451-FDICT-ND@ 410 33.00 | 3,000} 150.00/M 0 200 30] MMDT3906VCDICT-ND 440 3040 | 3,000] 136.007 
45/45 | 100/100 |200/220| BC847PN-FDICT-ND® NEW! 3.90 31.35 | 3,000 | 142.50/M 7 60 600 50 | MMDT2907VDICT-ND 440 3040 | 3.000 | 136.00/M 
NPN/P-Channel Complex Array SOT-363 Dual PNP SOT-363 
8 60 600 100 | CTA2NIPDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 | —200.00/M 25 200 60 | MMDT4126DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
60 600 100_|_CTA2NIP-FDICT-ND@ 5.25 45.00 | 3,000 | __210.00/M 25 200 60 | MMDT4126-FDICT-ND® 4.10 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
PNP SOT-323 40 200 60 | MMDT3906DICT-ND 4.00 28.80 | — = 
2 200 60 | MMST4126DICT-ND 3.25 2340] — = 40 200 60 | MMDT3906-FDICT-ND@ 4.40 30.40 | 3,000 | 136.00/M 
25 200 60 | MMST4126-FDICT-ND® 3.58 24.70 | 3,000] 110.50/M 8 40 600 100 | _MMDT4403-FDICT-ND@ 4.10 33.00 | 3,000 | _150.00/M 
30 500 | 10K | MMSTA63DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 40 200 30 | DMMT3906W-FDICT-NDT* 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
30 500 | 10K | MMSTA63-FDICT-ND® 3.69 29.70 | 3,000| 135.00/M 60 600 75 | MMDT2907A-FDICT-ND® 4.40 30.40 | 3,000 | 136.00/M 
30 500 | 20K | MMSTA64DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M 65 100 125 | BC856ASDICT-ND® 413 28.50 | 3,000| 127.50/M 
30 500 | 20K | MMSTAG4-FDICT-ND® 3.69 29.70 | 3,000| 135.00/M 150 200 50__| MMDT5401-FDICT-ND@ 4.10 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
40 200 30 | MMST3906-FDICT-ND® 3.58 24.70 | 3,000| 110.50/M PNP/N-Channel Complex Array SOT-363 
40 600 30 | MMST4403DICT-ND 3.25 23.40 | — _ 40 600 700 | CTA2PINDICT-ND 540 4050]; — = 
40 600 30 | MMST4403-FDICT-ND® 3.58 24.70 | 3,000} 110.50/M 8 40 600 100 | CTA2P1N-FDICT-ND® 5.25 45.00 | 3,000 | _210.00M 
45 500 60 BC807-16WDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M Complex Transistor/Diode Array SOT-363 — RoHS Compliant 
45 500 100 | BC807-25WDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M Array for Relay Driver | 150 | DRDNO1OWDICT-ND 410 33.00 | 3,000] 150.00/M 
1 45 500 170 | BC807-40WDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 | —80.00/M Array for Relay Driver | 100 | DRDNOOSWDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
45 100 220 | BC857BW-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 37.60/M Array for Volt. Reg. 150 | DVR1V8WDICT-ND 4.10 33.00 | 3,000} 150.00/M 
45 100 | 420 | BC857CW-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000| —37.60/M Array for Volt. Reg. 150 | DVR2VS5WDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
60 500 100_| MMSTASSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M Array for Volt. Reg. 150__|_DVR3V3WDICT-ND 4.10 33.00 | 3,000 | _ 150.00/M 
60 500 100 | MMSTAS5-FDICT-ND@ 3.69 29.70 | 3,000| 135.00/M 8. [Array for Volt. Reg. 150 | DVRSVOWDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
60 600 50 | MMST2907ADICT-ND 3.25 23.40) — _ Array for Relay Driver | 100 | DRDPOOGWDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
60 600 50 | MMST2907A-FDICT-ND® 3.58 24.70 | 3,000] 110.50/M Array for Relay Driver | 56 | ORDNB16WDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
65 100 | 220 | BC856BW-FDICT-ND® 2.40 11.20 | 3,000] — 37.60/M Array for Relay Driver | 47 | DRDNB26WDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
80 500 100__| MMSTAS6DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M Array for Relay Driver | 56 | DRDPB16WDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
80 500 100 | MMSTAS6-FDICT-ND® 3.69 29.70 | 3,000| 135.00/M Array for Relay Driver | 47 | DRDPB26WDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | 150.00/M 
150 200 50 MMST5401-FDICT-ND® 3.58 24.70 | 3,000 110.50/M NEW! Complex Transistor Array SOT 563 — RoHS Compliant NEW! 
300 100 25 | MMSTA92-FDICT-ND@ 3.69 29.70 | 3,000 | _135.00/M 7 [Array for Volt. Reg. | 270 | EMF21DICT-ND 3.69 2970 | 3,000 | 135.00/M 
PNP SOT-23 
25 200 60 | MMBT4126DICT-ND 263 18.20 | 3,000)  70.00/M 
25 200 60 | MMBT4126-FDICT-ND® 3.15 18.55 | 3,000| —70.00/M MOSFETs 
30 500 | 10K | MMBTA63DICT-ND 3.63 25.52 | — = fs ho 
2 | | ee 2 Seco) cn) ee re |_ Tabanan 
z : : p : Fig. | (V) | (A) (0) | PartNo. 10 = 100 -| Qty. Pricing 
30 500 | 20K | MMBTAG4-FDICT-ND® 3.89 25.52 | 3,000| 104.40/M 
40 200 30 | MMBT3906-FDICT-ND® 270 15.90 | 3,000] —60.00/M N-Channel SOT-323 
40 600 100 | MMBT4403-FDICT-ND@ 315 18.55 | 3,000| —70.00/M 
’ 20 | 0540 | 04 | DMN2004WKDICT-ND} 4410 33.00 | 3,000 150.00/M 
- 500) 60 Ree eee S50) (tee) | 8,000. |), «2800001 50 | 0.300 | 2.0 | DMNSLO6WKDICT-ND@ 410 33.00 | 3,000) — 150.00/M 
45 500__| 100 | BC807-25-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 | _80.00/M 60 | 0.300 | 2.0 | DMN6O1WKDICT-NDe 410 33.00 | 3,000 150.00/M 
2 45 500 170 | BC807-40-FCT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 | —80.00/M 1 | 50} 0.200 | 35 | BSS138W-FDICT-ND® 451 36.30 | 3,000 165.00/M 
45 100 | 420 | BC857C-FDICT-ND® 2.40 11.20 | 3,000} — 37.60/M 60 | 0.115 | 3.2 | 2N7002W-FDICT-NDe 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M 
60 100 50 | MMBTASSDICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 | —104.00/M 100] 0.170 | 6.0 | BSS123WDICT-ND 420 31.50 | 3,000 158.00/M 
sf us be spleen ae vy ee 100] 0.170 | 60 | BSS123W-FDICT-ND® 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
5 -FDICT-ND@ 15 18.55 | 3, 70, - 
65 too | 125 | BC856A-FDICT-ND@ 2.40 11.20 | 3,000] 37.60/M N-Channel SOY-23 — Holts. Compliant 
80 100 50 | MMBTASGDICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 — 20] 0540 | 04 | DMN2004KDICT-ND 440 30.40 | 3,000 136.00/M 
80 100 50 | MMBTASG-FDICT-ND® 3.89 25.52 | 3,000| 104.40/M 20) 23 | 0.17 | DMN2170UDICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
150 200 50 | MMBT5401-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000} —80.00/M a bans - i 5 Runa eD IND 43h 34:65 3,000 TOM 
300 500 25 _|_MMBTA92-FDICT-ND@ 3.89 25.52 | — = ; ‘ A ; ; , ; 
Pu 807583 a | osm | 2s Reese sos | nan] son 
iy aay > See ae re Soe ee Aon0|. <ao OUI 2 | 50 | 0280 | 40 | DMNSLOsDICT-ND 440 30.40 | 3,000 136.00/M 
; ; } ; 60 | 0.115 | 32 | 2N7002-FDICT-ND 410 33.00 | 3,000 150.00/M 
40 600 20 | MMBT4403T-FDICT-ND® 315 18.55 | 3,000| —70.00/M 60 | 0250 | 3:5 | BS870-FDICT-ND 410 33.00 | 3'000 450 00/M 
45 100 | 125 | BC8S7AT-FDICT-ND® 2.70 15.90 | 3,000) —60.00/M 60 | 0.500 | 5.0 | MMBF170-FDICT-ND 3.30 22.80 | 3.000 | —_102.00/m 
45 1o0__| 220 | BC857BT-FDICT-ND@ 2.70 15.90 | 3,000 | _60.00/M ee 
3 [80 [180 [120 20at774apicT-No 2811980 | 3000] 87.001 fo | aa | ‘5 | DMczooapWKDICT-ND 49 3960 | 3000 | 180.001 
50 150 180 | 2DA1774RDICT-ND 281 19.80 
50 150 180 | 2DA1774R-FDICT-ND® 3.02 19.80 | 3,000] —81.00/M N-Channel SOT-523 — RoHS Compliant 
50 150 270 | 2DA1774SDICT-ND 281 19.80 | — = 60 | 0300 | 20 | DMNG6O1TKDICT-ND 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M 
50 150__| 270 | 2DA1774S-FDICT-ND@ 3.02 19.80 | 3,000 | _81.00/M 3] 60 | 0115 | 20 | 2N7002T-FDICT-ND 492 39.60 | 3,000 180.00/M 
60 600 50 | MMBT2907ATDICT-ND 263 18.20; — = ; 
60 600 | 50 | MMBT2907AT-FDICT-ND® 3.15 18.55 | 3,000| _70.00/M MChannelis0 E26 nels compnant 
PNP SOT-223 — RoHS Compliant 6 20 3.3 0.13 DMN2100UDMDICT-ND 4.31 34.65 | 3,000 157.50/M 
1 7000 | 50] DCP69DICT-ND 3.85 30.95 | 2.500] 140.70 30} 32 | 0.13 | DMN3115UDMDICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
20 1,000 50 DCP69-16DICT-ND 3.85 30.95 | 2,500 140.70/M N-Channel DFN1006H4-3 — RoHS Compliant 
Gi 4 oeB ba eseepeoe ND oo ad Bet OUT +1 | 20 | 0.200 | 35 | DMN2005LPaKDICT-ND 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
, : ‘ } : 30 | 0300 | 22 | DMN32D2LFB4DICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
4 45 4,000 | 40 | DCP51DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | _135.00/M , 
45 7,000 | 100 | DCP51-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500| 135.00/M N-Channel SC-59 — RoHS Compliant 
50 3,000) 100 | DPLS3S0EDICT-ND 4.13 28.50 ) 2,500)  127.50/M 20} 1.2 | 010 | DMN2112SNDICT-ND 451 36.30 | 3,000] — 165.00/M 
60 1,000 | 40 | DCPS2DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | —135.00/M 12 | | 12 0.10 | DMN2114SNDICT-ND 451 36.30 | 3,000 165.00/M 
60 .005 10 | DZT951DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500 | 224.00/M 30) 6 0.04 | DMN3033LSNDICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
60 4,000 | 100 | DCP52-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | —135.00/M 30 | 4141 0.24 | DMN100-FDICT-ND NEW! 7.70 66.00 | 3,000 308.00/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair = ¢ Intrinsically Matched PNP Pair —§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND = RoHS Compliant (Continued) 
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I>nDES. Transistors and MOSFETs DigiPReel” | Pre-Biased Small 
MOSFETs (Cont. Signal Transistors 
Rbs Cut Tape SOT-363 SC-74R/SOT-26 SOT-563 
Vos| Ip (on) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ i = 10.50 
Fig. | (V) (A) (0) Part No. 10 100 Qty. Pricing 0 oun 7 5.00 + 
; f 5 
Dual N-Channel SOT-26 — RoHS Compliant | a & 
UW "i wt 
60 | 0.305 | 24 | DMN6O1DMKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M ; aioe 1.10 
6 | 20} 0540 | 04 | DMN2004DMKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M - 
50 | 0.305 | 20 | DMNSLO6DMKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M DFN1006-3 
Dual N-Channel SOT-563 0.675 _+——1.075——+| 
50 ] 0.280 | 20 | DMNSLOBVKDICT-ND} 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M 
20 | 0540 | 04 | DMN2004VKDICT-ND® 492 39.60 | 3,000 180.00/M 
50 | 0.280 | 20 | DMNSLO6VAKDICT-ND 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M 
7 | 60 | 0.305 | 20 | DMNGO1VKDICT-ND® 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M 
60 | 0.280 | 13.5 | 2N7002VDICT-ND 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
60 | 0.280 | 13.5 | 2N7002VADICT-ND 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
60 | 0.280 | 13.5 | 2N7002VA-FDICT-ND@ NEW! 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
Dual N-Channel SOT-363 — RoHS Compliant 
20] 0540 | 04 | DMN2004DWKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M 
50 | 0.280 | 4.0 | DMN5LO6DWDICT-ND 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M 
50 | 0.305 | 20 | DMNSLO6DWKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M a NeW 
8 | 50] 0.200 | 35 | BSS138DW-FDICT-ND 5.78 49.50 | 3,000 231.00/M 9. : 
60 | 0.305 | 20 | DMN601DWKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M 3 
60 | 0715 | 60 | DMNG6DOLDWDICT-ND 5.54 44.55 | 3,000 202.50/M 
60 | 0115 | 32 | 2N7002DW-FDICT-ND 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
Dual N-Channel DFN1310H4-6 — RoHS Compliant 
9 | 20] 020 | 35 | DMN2005DLP4KDICT-ND 5.54 44.55 | 3,000 202.50/M 
Dual N-Channel SO-8 
a4 | 0] 0.17 ] 35 | Digs45cT-ND 450 3.60 | 2,500 | 1800.00/M 
30 | 011 | 37 | bDig956cT-nD 435 3.48 | 2.500 | 1740.00/M 
= Nominal Cut Tape Tape & Reel 
Complementary NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant HrE R1 R2 Digi-Key Pricing Pricing§ 
7 | 20] 54 0.9 | DMC2004VKDICT-ND 5.33 42.90 | 3,000 195.00/M Fig. | Gain | (0) (0) | Part No. 1 10 100 3,000 
P-Channel SOT-323 — RoHS Compliant Complementary NPN/PNP SOT-363 
1 | 50] 0130 ] 10 | BSS84W-FDICT-ND 451 36.30 | 3,000 165.00/M 10K 10K | DCX114EU-FDICT-ND@ 59 ©6462 «=31.92] 142.80/M 
7 10K —47K_‘| DCX144YU-FDICT-ND@ 59 ©6462 «31.92 | 142.80/M 
P:Chame! SOT:23 — Bohs Compliant 22K 47K__| DCX123JUDICT-ND ‘55 4.20 30.24 — 
20] 27 | 0.215 | DMP2215LDICT-ND 4.31 34.65 | 3,000 157.50/M 2.2K 47K | DCX123JU-FDICT-ND@ 59 ©6462» 31.92] 142.80/M 
2 | 20 | 0.600 | 2.0 ) DMP2004KDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000 136.00/M 1 100 22K 22K | DCX124EU-FDICT-ND@ 59 462 31.92 142.80/M 
50 | 0.130 | 10 | BSS84-FDICT-ND 4.10 33.00 | 3,000 150.00/M 47K 4.7K | DCX143EU-FDICT-ND® 59 = 4.62 31.92] 142.80/M 
ala ee eee ark a7k | DOXIaAEU-FDICT-ND 59452. stez| 142aon 
6 | 20] 34 | 0.13 | DMP2130LDMDICT-ND 5.54 44.55 | 3,000 202.50/M u u eines: = é : au 
P channel SOv-563'= RoHS Compliant 2 | 100 | 47K — | DCX143TU-FDICT-ND® 59 4.62 a 92 |  142.80/M 
7 | 20] 0.860 | 0.092 | DMP2104VDICT-ND 492 3960 | 3,000] 180.00 Complementary NENIPNP 3C:74h/S0 1-26 '— ReHS Compliant 
P-Channel SC-59 — RoHS Compliant 1 | 100 | 22K 22K | DCX124EK-FDICT-ND 59 462 «©=31.92] 142.80/M 
42 | 20] 0700 | 0.23 | DMP2012sNDICT-ND 451 36.30 | 3,000 |  165.00/M Complementary NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant 
30 | 0.700 | 0.20 | DMP3030SNDICT-ND 4.51 36.30 | 3,000 165.00/M 1 [2250 | t0K/10k 10K/47« | DCxa710HDICT-ND 59 ©6462 «= 31.92] 142.80/M 
P-Channel DFN1411-3 — RoHS Compliant 33 1K 10K | DCX100NSDICT-ND 50 369 29.70] 135.00/M 
13 | 20] 15 | 0.240 | DMP2104LPDICT-ND 410 33.00 | 3,000 150.00/M NEW! Dual NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant NEW! 
Single P-Channel SO-8 3 | 80 |47K/2.2K 47K/47K | DEMD48DICT-ND 50 369 29.70] 135.00/M 
30] 0.24 | 34 | Di9400cT-ND 375 © ©63.00 | — = 
1 | 20] 012 | 43° | Dig¢oscT-No 3.90 312 | 2500) 1560.00/M Duel PME eae 20s, 
20 | 0.12 | 53 | Di9430cT-ND 410 3.28 | 2,500 | 1640.00/M 10K 10K‘ | DDA14EUDICT-ND 473.60 »=—-25.92] 122.00/M 
30 | 0.064 | 5.3 | DI9435CT-ND 415 3.32 | 2,500 | 1660.00/M 10K 10K | DDA114EU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36) 122.40/M 
Dual P-Channel SOT-26 — RoHS Compliant 10K —47K_‘| DDAT14YUDICT-ND 473.60 25.92 a 
10K 47K_‘| DDA14YU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36) 122.40/M 
6 20 2.0 0.240 | DMP2240UDMDICT-ND 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M 2.2K 47K | DDA123JUDICT-ND AT 3.60 25.92 = 
5 4 | 100 
Dual P-Channel SOT-563 — RoHS Compliant 2.2K 47K | DDA123JU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36] 122.40/M 
7 | 20] 053 | 20 | DMP2004VKDICT-ND 4.92 39.60 | 3,000 | — 180.00/M rok oe ae Ear eae ne ee oon 122.407 
; -FDICT-ND® 5 r 7. : 
Dual P-Channel SOT-363 — RoHS Compliant 47K 47K | DDAT44EUDICT-ND 473.60 25.92] 122.00/M 
8 | 50] 0130 | 6 | BSS84DW-FDICT-ND 5.78 49.50 | 3,000 231.00/M 47K 47K ‘| DDA144EU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36 | 122.40/M 
N-Channel/P-Channel Array SOT-363 — RoHS Compliant 10K _ DDA114TUDICT-ND AT 3.60 25.92 — 
0 | 0415 5 | to | 10K — | DDA114TU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36] 122.40/M 
8 | >| ota9 | 10 | BSS8402DW-FDICT-ND 5.78 49.50 | 3,000 231.00/M 4.7K — | DDA143TUDICT-ND 473.60 »=—-25.92| 122.00/M 
4.7K —__ | DDA143TU-FDICT-ND® 50 396 27.36 | 122.40/M 
Dual N and P-Channel SO-8 
oT : Dual NPN SOT-363 
20} 935 | 25 | 219942CT-ND 450 3.60 | — = 10K 10K | DDC114EU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36] 122.40/M 
4 O41) 37 10K 47K_‘| DDC114YU-FDICT-ND 50 3.96 27.36 | 122.40/M 
30 | go4 | 29 | DI9952CT-ND 465 3.72 | — = 6 | to | 22K 47K | DDC123JU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36] 122.40/M 
22K — 22K_—_‘| DDC124EUDICT-ND 473.60 »=—-25.92| 122.00/M 
‘A Intrinsically Matched NPN Pair + Intrinsically Matched PNP Pair 22K 22K ~—‘| DDC124EU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36] 122.40/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 47K 47K DDC144EU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
10K — | ppc114TuDICT-ND 473.60 »—-25.92] 122.00/M 
" a mare ts too | 19K — | DDC114TU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36) 122.40/M 
Application Specifi Cc DigiReel 7 47K  — | DDC143TUDICT-ND AT 3.60 25.92 a 
4.7K — | DDC143TU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36] 122.40/M 
ataek eurans pene & Reel 50 47K — DDC144TUDICT-ND@ 50 3.96 27.36 | 122.40/M 
Reseription pence 3 any || ARE 8 | 100 | 47K 47K | DDCI44NSDICT-ND® 50 369 29.70] 136.00 
SOT-26 PNP DFN1006-3 — RoHS Compliant 
PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch | LMN200B01DICT-ND 68 5.25 45.00) 210.00/M 9 90 47K 47K | DDTA144ELPDICT-ND 50 3.69 29.70 135.00/M 
PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch | LMN400B01DICT-ND 68 5.25 45.00| 210.00/M 
NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant 
SOT-363 
PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch | LMN200BO2DICT-ND 78 574 46.20] 210.00/M 10 10K 10K | DDTC114ELPDICT-ND 50 3.69 29.70) 135.00/M 
PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch | LMN400E01DICT-ND 68 5.25 45.00] 210.00/M 10 o Toe ie a die o nn ray Aeon 
Synchronous Rectifier with N-Mosfet and 4 z i : : z 
Schottky Diode 200mA LU BiaeAe soit Lene) 1.01 7.88 67.50) .315.00/M NEW! NPN SOT-523 — RoHS Compliant NEW! 
Complex Transistor Array for Half H-Bridge HBDM60V600WDICT-ND 67 4.92 39.60} 180.00/M 11 80 4.7K 47K DDTC143ZE-FDICT-ND 42 3.30 22.80 102.00/M 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND + RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 1279 


Power Tape & 
if Dissi- Ip Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pees teas pation | Max. | HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing 
. . = s : A 
Pre-Biased Transistors @PReel Fig.) (mW) | (mA) | Gain | (0) (0) fas Se 1 10 100 | 3,000 
Features: Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: * Case Material: UL Flammability Rating 94V-0 1K — DDTA113TUADICT-ND AA 3.00 = 21.12 - 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 1K  — | DDTAT13TUA-FDICT-ND@® 46 3.22 21.42 | 86.40/M 
2.2K  — | DDTA123TUADICT-ND 41 3.00 2142 | 86.00/M 
SOT-323 DFN1006-3 2.2K - DDTA123TUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
4.7K — | DDTA143TUADICT-ND Al 3.00 21.42 = 
2.20, 1.075 47K  — | DDTA143TUA-FDICT-ND@® 46 3.22 = 21.12 | 86.40/M 
— 1.00 . 7 a! +} 200 | 100 | too | 10K © — | DDTATA4TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
tt 10K  — | DDTATI4TUA-FDICT-ND® 46 3.22 2142 | 86.40/M 
22k = — | DDTA124TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
22K — _| DDTAI24TUA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.42 | 86.40/M 
00K — | DDTATISTUADICT-ND AY 3.00 2142 | 86.00M 
100K — | DDTAI1STUA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.12 | 86.40/M 
200K = — | DDTAT25TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
200K — | DDTAI25TUA-FDICT-ND@® 46 3.22 21.12 | 86.40/M 
30 | — 10K | DDTAT4GUADICT-ND AY 3.00 2142 | 86.00M 
30 | — 10K | DDTAI14GUA-FDICT-ND@ 46 3.22 2142 | 86.40/M 
56 | — 22K | DDTA124GUADICT-ND 41 3.00 «21.42 | 86.00/M 
>| 200 | 100 | 88 | — 22K | DDTAI24GUA-FDICT-ND® 463.22 21.12 | 86.40/M 
68 | — 47K | DDTA144GUADICT-ND 413.00 21.42 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTAI44GUA-FDICT-ND@® 46 3.22 2142 | 8640M 
82 | — 100K | DDTAT15GUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
82. | — 100K | DDTATI5GUA-FDICT-ND@ 46 —3.22—-21.42 | 86.40/M 
33. | 1K 10K | DDTATI3ZUADICT-ND A 3.00 21.42 = 
33 | 1K 40K | DDTAI13ZUA-FDICT-ND@® 46 3.22 2142 | 86.40/M 
20 | 22K 2.2K | DDTA123EUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTAI23EUA-FDICT-ND@® 46 3.22 2142 | 86.40/M 
33 | 22K 10K | DDTA123YUADICT-ND Al 3.00 21.12 = 
33 | 22K 10K | DDTAI23YUA-FDICT-ND® 46 3.22 2142 | 8640M 
80 | 22K 47K | DDTA123JUADICT-ND 41 3.00 21.12 — 
80 | 22K 47K | DDTA123JUA-FDICT-ND@ 46 3.22 2142 | 86.40/M 
Pawar Tana 20 | 4.7K 4.7K | DDTA143EUADICT-ND 41 3.00 «21.42 | 86.00/M 
Diss teen Aentin | eNominel Cutiane Reel* 20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43EUA-FDICT-ND@ 46 3.22 -—-21.42 | 86.40/M 
pation | Max.| Hee | 1 — R2_| Digi-Key Pricing Pricing 30 | 47K 10K | DDTAT43XUADICT-ND A 3.00 2142 | 86.00M 
Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (0) | Part No. 1 10 100 3,000 30 4.7K 10K | DDTA143XUA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
ED os | 47K 22K | ODTAWGFUADICTND® 40322 2112 | aan 
7 -FDICT-ND® ' E .40/ 
in = ae SATS ae . PH 33 - 4 son 80 | 4.7K 47K | DDTA143ZUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
90k «=. RABIES Tea Grinin a. 800 oid" | <8 OM 80 | 47K 47K | DDTAI43ZUA-FDICT-ND® 46 3.22 2142 | 86.40/M 
ook «6, «ARTTONENTOIe «6 4g 3.02 oot? | se4aM 24 | 10K 4.7K | DDTA114WUADICT-ND 41 3.00 «21.42 | 86.00/M 
47k = RBBTANa Gane TING “4 2800 3142 | eB ODA 24 | 10K 4.7K | DDTAT14WUA-FDICT-ND® 46 3.22 -.21.12 | 86.40/M 
: : : : : 30 | 10K 10K | DDTA114EUADICT-ND 41 3.00 21.42 — 
tae = ae Oe he a oo 5 5 66.40 100 | 30 | 40K 40K | DDTATI4EUA-FDICT-NDe@ 463.22 21.12 | _86.40/M 
ik  — [ORTEIGONETIIEGT 46 302 o1to | eeaom 68 | 10K 47K | DDTATI4YUA-FDICT-ND® 46 3.22 2142 | 8640/M 
1} 200 | 100) 100 | ook = nmmeplereanterin a ao0" Bo ante =| 986 68 | 22K 47K | DDTA124XUADICT-ND 41 3.00 2142 | 86.00/M 
ook © KSROEMENEI 46 302 otto | aaaom 68 | 22K 47K | DDTA124XUA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.42 | 86.40/M 
: : : : 33 | 47K 10K | DDTA144VUADICT-ND 41 3.00 21.12 — 
oe — ae pt ns y a 5 Sore 33 | 47K 10K | DDTAI44VUA-FDICT-ND@® 46 -3.22—-21.12 | 86.40/M 
a — FReaercinaan a adr 1<-3.00" C31 1b [BROOKE 56 | 47K 22K | DDTAT44WUADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00M 
: : ; ! 56 | 47K 22K | DDTAI44WUA-FDICT-ND® 46 3.22 21.42 | 86.40/M 
100K — DRTC SE =6AG 3.22 21.12 | 86.40/M 68 | 47K 47K | DDTAI44EUA-FDICT-ND@ = © 46. -3.22.21.12 | 86.40/M 
200K = — = |RRBTAIASTCADICTEND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTA115EUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.007 
200K _— JRDDTM2STCRSEIGIENDeS 46 3.22 21.12 | 86.40/M 82 | 100K 100K | DDTA115EUA-FDICT-ND® 46 «3.22 21.12 | 86.40/M 
30 | — 10K ROBT AG CRDIC ING: 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00™M 
80 | — 10K |RDBTAIIAGCAEDICINDS) 46 3.22 21.12 | 86.40/M 56 | 022K 10K | DDTA122LU-FDICT-ND@® 46 3.22 21.12 | 86.40/M 
S86) — 2K |BDDTR AC CAnICIEND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTA142JUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.007 
2| 200 | 100 | 2° | — 22K |@DBTAIAGCASEDICIND®) 46 3.22 21.12 | 86.40/M 56 | 047K 10K | DDTA142JU-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 | 86.40/M 
68 | — 47K | DDTAT44GCADICT-ND AL 3.00 21.12 = 250 | 0.22k _— _| DDTA122TUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTAIA4GCA-FDICT-ND® = 463.22 21.12 | 86.40/M 250 | 0.22K — | DDTAI22TU-FDICT-ND® 46 3.22 2142 | 8640/M 
82 | — 100K | DDTATISGCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.47K  — | DDTA142TUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
82 | — 100K JEDDUAMISGCRSEDIGINDS) 46 3.22 21.12 | 86.40/M 250 | 0.47K — | DDTAI42TU-FDICT-ND@ 463.22 21.12 | _86.40/M 
20 | 22K 2.2K BDDTAIZSECADICTEND 1 3.00 21.12 = 56 | 0.22K 10K | DDTB122LUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTAI23ECA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.12 | 86.40/M 56 | 0.22K 10K | DDTB122LU-FDICT-ND® 463.22 «2142 | 8640/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTA143ECADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M oo | 88 | 047K 10K | DDTBi4aJUDICT-ND ‘43.00 «2142 | se.00/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43ECA-FDICT-ND@ 46 «3.22 21.12 | 86.40/M 5 56 | 047K 10K | DDTB142JU-FDICT-NDe 463.22 «2142 | 8640/M 
24 | 10K 4.7K | DDTAT14WCADICT-ND Ai 3.00 21.12 = 250 | 0.22k  — | DDTB122TUDICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 
24 10K = 4.7K | DDTA114WCA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 250 | 0.22k — | DDTB122TU-FDICT-ND® AG «3.22 «21.12 | 86.40/M 
30 | 4.7K 10K | DDTA143XCADICT-ND 41 3.00 21.12 — PNP SOT-523 
30 | 4.7K 40K | DDTA143XCA-FDICT-ND@® 46 3.22 21.12 | 86.40/M 1K =) DDTATI3TEDICT-ND 39.300 21.60 ] 102.00/M 
30 | 10K 10K | DDTAI14ECA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.12 | 86.40/M 1K — | DDTAI13TE-FDICT-ND® 42330-2280 | 102 007M 
33 | 1K 40K | DDTAI13ZCA-FDICT-ND@ —.46—3.22-—21.12 | 86.40/M 47K — | DDTA43TEDICT.ND 39° «300 «21.60 | 102 00/M 
33. | 22K 10K | DDTA123YCADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00/M 1] 150 | 100 | 250 | go~ =| pp tada3TE-FDICT-ND@ 42 330 2280 | 102.00/M 
33 2.2K 10K | DDTA123YCA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 47K — | DDTA144TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/m 
33 47K 10K | DDTA144VCADICT-ND A1 3.00 =.21.12 | 86.00/M ATK — | DDTA144TE-FDICT-ND® A2 3.30 22.80 | 102.00/M 
400 33 47K 10K | DDTA144VCA-FDICT-ND® AG 3.22 9 21.12 | 86.40/M 68 = 47K | DDTA144GEDICT-ND 39. «3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 22K 22K | DDTA124ECADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 2) 150 | 100) gs | _ 47x | ppTai44Ge-FDICT-ND 42 330 ©2280 | 102.00/M 
56 22K 22K | DDTA124ECA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 | 86.40/M 30 4.7K 10K | DDTA143XEDICT-ND 39 ~~©3.00 21.60 | 102.00/M 
56) 47K = 22K | DDTA144WCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 4.7K 10K | DDTA143XE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
3 200 56 47K 22K | DDTA144WCA-FDICT-ND® AGB 3.22 21.12 | 86.40/M 68 4.7K 22K | DDTA143FEDICT-ND 39 3.00 21.60 = 
68 | 10K 47K | DDTA114YCADICT-ND 41 3.00 21.12 ~~ 68 | 4.7K 22K | DDTA143FE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
68 10K 47K_| DDTA114YCA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.12 86.40/M 80 47K 47K | DDTA143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60 = 
68 | 22k = 47K | DDTA124XCADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 4.7K 47K | DDTA143ZE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
68 22K 47K | DDTA124XCA-FDICT-ND® 46 3.22) 21.12 86.40/M 33 47K 10K | DDTA144VEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTA144ECADICT-ND 41 3.00 21.12 — 33 | 47K 10K | DDTA144VE-FDICT-ND@ 42 3,30 22.80 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTAI44ECA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.12 | 86.40/M 56 | 47K 22K | DDTA144WEDICT-ND 39° «3.00 ~=21.60 = 
80 | 22K 47K | DDTAI23JCA-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 | 86.40/M 3 | 150 | 100 |-58_| 47K 22k | DDTATA4We-FDICT-ND@ 423.30 22.80 | 102.00/M 
80 | 47K 47K | DDTAT43ZCADICT-ND At 3.00 21.42 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTAT44EEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
80 | 4.7K 47K | DDTAI43ZCA-FDICT-ND@ 46 3.22 21.12 | 86.40/M 68 | 47K 47K | DDTA44EE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTA115ECADICT-ND 41 3.00 21.12 _ 56 | 0.22K 10K | DDTA122LEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTAI15ECA-FDICT-ND@ —.46—3.22—21.12 | 86.40/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTB122LCDICT-ND A300 24.12 = 56 | 0.47K 10K | DDTA142JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTB122LC-FDICT-ND® 46 3.22 24.12 | 86.40/M 56 | 047K 10K | DDTAT42JE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
500 | 55 | 047K 10K | DDTB142JC-FDICT-ND@ 46 3.22 24.12 | 86.40/M 250 | 0.22K — | DDTA122TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTB122TCDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTA122TE-FDICT-ND® 42 3,30 22.80 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTB122TC-FDICT-ND@ AG 3.22 24.12 | 86.40/M 250 | 047K — | DDTA142TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 047K — | DDTBI42TCDICT-ND A300 2142 | 86.00M 250 | 0.47K — | DDTA42TE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
250 | 0.47K = DDTB142TC-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 86.40/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1280 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DHODES. Pre-Biased Transistors (Cont) Digi@Reel” 
Power Tape & 
Dissi- Ip | Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pation | Max.) HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing 

Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | PartNo. 1 10 100 3,000 

NPN SOT-23 
1K — | DDTC113TCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
1K — | DDTC113TCA-FDICT-ND@ 46 3.22) 21.12 | 86.40/M 
2.2K — | DDTC123TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
2.2K — | DDTC123TCA-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
4.7K —__|_DDTC143TCA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 
10K — | DDTC114TCADICT-ND AL 3.00, 21.12 _ 

4 200 400 | 100 10K — | DDTC114TCA-FDICT-ND@ 46 = 3.22) = 21.12 | 86.40/M 

22 — | DDTC124TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
22 — | DDTC124TCA-FDICT-ND@ AG 3.22) = 21.12 | 86.40/M 
47K —__|_DDTC144TCA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
100K — | DDTC115TCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
100K — | DDTC115TCA-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
200K — | DDTC125TCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200K —__| DDTC125TCA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 
30 _ 10K | DDTC114GCA-FDICT-ND® 46 3.22) = 21.12 | 86.40/M 
56 _ 22K | DDTC124GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
56 _ 22K | DDTC124GCA-FDICT-ND® AG = 3.22) 21.12 | 86.40/M 
5 200 100 68 _ 47K | DDTC144GCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 - 47K_| DDTC144GCA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
82 _ 100K | DDTC115GCADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
82 - 100K | DDTC115GCA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123ECA-FDICT-ND® 46 3.22) 0-21.12 | 86.40/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143ECADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143ECA-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
24 10K 4.7K | DDTC114WCA-FDICT-ND® AGB 3.22, 21.12 86.40/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XCA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 86.40/M 
30 10K 10K | DDTC114ECA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
33 1K 10K | DDTC113ZCA-FDICT-ND® 46 3.22) 21.12 | 86.40/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YCA-FDICT-ND® 46 3.22) = 21.12 | 86.40/M 
100 33 47K 10K | DDTC144VCA-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 | 86.40/M 
56 22K 22K_| DDTC124ECADICT-ND Al 3.00 21.12 - 
56 22K 22K | DDTC124ECA-FDICT-ND® AGB 3.22) 21.12 86.40/M 
56 47K 22K | DDTC144WCADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 
56 47K 22K | DDTC144WCA-FDICT-ND@ AB 3.22) 21.12 86.40/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
6 200 68 4.7K 22K | DDTC143FCA-FDICT-ND@ AGB 3.22) 21.12 86.40/M 
68 10K 47K_| DDTC114YCA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 
68 22K 47K | DDTC124XCADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
68 22K 47K | DDTC124XCA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
68 47K 47K | DDTC144ECADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 47K 47K | DDTC144ECA-FDICT-ND® AG 3.22) 21.12 | 86.40/M 
200 80 2.2K 47K_| DDTC123JCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JCA-FDICT-ND® 46 3.22 = 21.12 | 86.40/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZCADICT-ND Al 3.00. 21.12 _ 
80 4.7K 47K | DDTC143ZCA-FDICT-ND® 46 3.22) 21.12 | 86.40/M 
82 100K 100K | DDTC115ECA-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LC-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
56 | 047K 10K | DDTD142JCDICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
56 | 047K 10K | DDTD142JC-FDICT-ND@ AB 3.22) 21.12 86.40/M 
500 | 250 | 0.22K — | DDTD122TCDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K —__| DDTD122TC-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 86.40/M 
250 | 0.47K — | DDTD142TCDICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
250 | 0.47K —__| DDTD142TC-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
NPN SOT-323 
1K — | DDTC113TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
1K — | DDTC113TUA-FDICT-ND® AGB 3.22) 21.12 86.40/M 
2.2K — | DDTC123TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
2.2K — | DDTC123TUA-FDICT-ND® AB 3.22, 21.12 86.40/M 
4.7K —__| DDTC143TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
4.7K — | DDTC143TUA-FDICT-ND® 46 3.22) = 21.12 | 86.40/M 
10K — | DDTC114TUA-FDICT-ND@ AGB 3.22, 21.12 86.40/M 
4 200 100 | 100 22K — | DDTC124TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
22K — | DDTC124TUA-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
47K —_ | DDTC144TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
47K — | DDTC144TUA-FDICT-ND® 46 3.22) 21.12 | 86.40/M 
100K — | DDTC115TUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
100K — | DDTC115TUA-FDICT-ND® 46 3.22) = 21.12 | 86.40/M 
200K — | DDTC125TUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
200K —__|_ DDTC125TUA-FDICT-ND® AG 3.22 = 21.12 | 86.40/M 
30 _ 10K | DDTC114GUADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 
30 =_ 10K | DDTC114GUA-FDICT-ND@ AB 3.22) 21.12 86.40/M 
56 _ 22K | DDTC124GUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
5 200 400 56 =_ 22K | DDTC124GUA-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
68 - 47K_| DDTC144GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 _ 47K | DDTC144GUA-FDICT-ND® AG 3.22 = 21.12 | 86.40/M 
82 = 100K | DDTC115GUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 = 100K | DDTC115GUA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
20 2.2K 2.2K _| DDTC123EUADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 
20 2.2K 2.2K _| DDTC123EUA-FDICT-ND@ AB 3.22) 21.12 86.40/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EUA-FDICT-ND@ AB 3.22) 21.12 86.40/M 
30 10K 10K | DDTC114EUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
30 10K 10K | DDTC114EUA-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 | 86.40/M 
68 47K 47K | DDTC144EUADICT-ND AL 3.00 21.12 — 
68 47K 47K | DDTC144EUA-FDICT-ND® AB 3.22, 21.12 86.40/M 
6 200 100 82 100K 100K | DDTC115EUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EUA-FDICT-ND@ AGB 3.22) 21.12 86.40/M 
33 1K 10K | DDTC113ZUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZUA-FDICT-ND® 46 3.22 = 21.12 | 86.40/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YUADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
33 2.2K 10K | DDTC123YUA-FDICT-ND® 46 3.22) = 21.12 | 86.40/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JUA-FDICT-ND® AG 3.22 = 21.12 | 86.40/M 


Power Tape & 
Dissi- Ig Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pation | Max. | HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing 
Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | PartNo. 1 10 100 3,000 
30 4.7K 10K | DDTC143XUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 _ 
68 4.7K 22K | DDTC143FUADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
68 4.7K 22K | DDTC143FUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
80 4.7K __47K_ | DDTC143ZUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
68 10K 4.7K | DDTC114WUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
68 10K 4.7K | DDTC114WUA-FDICT-ND® 46 3.22) 9 21.12 86.40/M 
24 10K 47K | DDTC114YUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
24 10K 47K | DDTC114YUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
68 22K 47K_| DDTC124XUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
100 33 47K 10K | DDTC144VUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VUA-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
56 47K 22K | DDTC144WUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
6 200 56 47K 22K | DDTC144WUA-FDICT-ND® 46 = 3.22 21.12 86.40/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LU-FDICT-ND@ AG 3.22) 21.12 86.40/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JU-FDICT-ND® AB 3.22) 21.12 86.40/M 
250 | 0.22K =— | DDTC122TUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TU-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
250 | 047K — | DDTC142TUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 047K =— | DDTC142TU-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LU-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 
56 | 047K 10K | DDTD142JUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
500 56 | 047K 10K | DDTD142JU-FDICT-ND@ AG 3.22 0-21.12 86.40/M 
250 | 0.22K = — | DDTD122TUDICT-ND AL 3.00. 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K — | DDTD122TU-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
250 | 0.47K — | DDTD142TUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 047K =— | DDTD142TU-FDICT-ND@ AG 3.22 21.12 86.40/M 
NPN SOT-523 
1K — | DDTC113TEDICT-ND 39 = =©3.00 21.60 _ 
1K — | DDTC113TE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
4.7K —__| DDTC143TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
4.7K — | DDTC143TE-FDICT-ND@ 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
10K — | DDTC114TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
4 150 400 | 250 10K — | DDTC114TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
22K — | DDTC124TEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
22K —__|_DDTC124TE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
47K — | DDTC144TEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
47K — | DDTC144TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
100K — | DDTC115TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
100K — | DDTC115TE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
200K — | DDTC125TEDICT-ND 39° = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
200K —__| DDTC125TE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
30 — 10K | DDTC114GEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
30 = 10K | DDTC114GE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
56 — 22K | DDTC124GEDICT-ND 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
5 150 100 56 al 22K | DDTC124GE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
68 - 47K_| DDTC144GEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 _ 47K | DDTC144GE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
82 _ 100K | DDTC115GEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
82 = 100K | DDTC115GE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZE-FDICT-ND@ 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YEDICT-ND 39 ©6300 =. 21.60 _— 
33 2.2K 10K | DDTC123YE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
80 2.2K 47K_| DDTC123JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZEDICT-ND 39 ©6300 =. 21.60 _ 
24 10K 4.7K | DDTC114WEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
24 10K 4.7K | DDTC114WE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
68 10K 47K | DDTC114YE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
68 22K 47K_| DDTC124XEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
6 150 100 56 47K 22K | DDTC144WEDICT-ND 39° = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 47K 22K_| DDTC144WE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123EEDICT-ND 39 © 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123EE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EEDICT-ND 39 =©3.00 21.60 — 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
30 10K 10K_| DDTC114EEDICT-ND. 39 3.00 21.60 = 
30 10K 10K | DDTC114EE-FDICT-ND@ 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
68 47K 47K | DDTC144EE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LE-FDICT-ND@ 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JE-FDICT-ND® 42 3.30 = 22.80 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
250 | 0.47K — | DDTC142TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 047K =— | DDTC142TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant 
6 250 100 50 4.7K __47K_| DDTC143ZLPDICT-ND 56 4.10 33.00 _| 150.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PowerDI™ 123 


ono. Zener Diodes =p 2825 
stearate! Surface Mount Power 1:22 — 925 il lati 
; afi aa Zener Diodes—1W ogg 1800 105 Reel 
DO-35 Zener Diodes 5 a| : 
500mW (+5%) | ' Zener | Test | Maximum Tape & 
5 : Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
fe7OIMINn Tee: ETON. Vz@Izt| zt |\mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Zener Test | Maximum Tape & Nom. (V)| (mA) |Zzq IzT (Q)| Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
Voltage / Current | Dynamic Cut Tape Reel 5.1 | 100 6 |DFLZ5VIDICT-ND 67 492 39.60 252.00|DFLZSV1DITR-ND 180.00/M 
Vz@lzt| Iz | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 56 | 100 4 |DFLZ5V6DICT-ND 67 492 39.60 252.00|DFLZS5V6DITR-ND 180.00/M 
a ee es eee ee ee ie ee eee Se 
3.3 20 28 | INS226BDICT-ND 463.15 14.70 56.70) — = 8.2 | 100 2 _|DFLZ8V2DICT-ND 67 492 39.60 _252.00|DFLZ@V2DITR-ND _180.00/M 
3.6 20 24 — |1N5227BDICT-ND 463.15 14.70 56.70) — - 91 50 4 |DFLZ9VIDICT-ND 67 4.92 39.60 252.00 |DFLZ9V1DITR-ND  180.00/M 
3.9 20 23 |{N5228BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70| 1N5228BDITR-ND 35.70/M "0 80 4 |DALZIoDIcT-ND_ 67 4.92 3960 252.00 /DFLZIODITA-ND 180 00/M 
7 4 5 7 | ‘7 4 i 52. i i 
43 20 22 |1N5229BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70| 1N5229BDITR-ND 35.70/M 1g 20 i, (RREB SCI 87 482 3.60 25200 BE TEN 180.00 
47 20 19 |1N5230BDICT-ND 463.15 14.70 56.70| 1N5230BDITR-ND _35.70/M - oe 15 | SRETEBIERNOM ‘67 492 3960 26200 (OFEAEDREINDIN 1s0007M 
5A 20 17 |1N5231BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70/1NS5231BDITR-ND 35.70/M 18 5 15 |DFLZiDICT-ND 67 4.92 39.60 252.00 |DFLZ18DITR-ND 180.00/M1 
5.6 20 11 |1N5232BDICT-ND 463.15 14.70 56.70|1NS5232BDITR-ND 35.70/M 20 25 15 |DFLZ20DICT-ND 67 4.92 39.60 252.00|DFLZ20DITR-ND 180.00/M 
6.0 20 7 1N5233BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70] 1N5233BDITR-ND —35.70/M o 2 13 Dee UND ar 1 Seep aa Pee a 
62 | 20 7 |1N5234BDICT-ND 463.15 14.70 56.70| 1N5234BDITR-ND —35.70/M ay || 38 ee Error ce one Re 
6.8 20 5 _|1NS235BDICT-ND 463.15 14.70 56.70) 1N5235BDITR-ND _35.70/M 33 35 {5-1 DFLZ3aDIGT-ND 674.92 30.60 250.00 [DFLZ33DITR-ND 140 007M 
75 20 6 | 1NS236BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70|1N5236BDITR-ND  35.70/M 39 10 40 |DFLZ39DICT-ND 674.92 39.60 252.00 |DFLZ39DITR-ND _180.00/M 
8.2 20 8 |1N5287BDICT-ND 463.15 14.70 56.70|1N5237BDITR-ND —35.70/M 
87 20 8 |1NS238BDICT-ND 463.15 14.70 56.70|1NS5238BDITR-ND —35.70/M 
94 20 10 |4NS239BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70| 1N5239BDITR-ND —35.70/M PowerDI™ 323 —| 
10 20 17 |AN5240BDICT-ND 463.15 14.70 _56.70| 1NS240BDITR-ND _35.70M| | Zener Diodes— ¥ 1 
11 20 22 |iNS241BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70| 1NS241BDITR-ND 35.70/M 0.98 nf 1.30 070 [LY 
12 20 30 insaazepicr-nD 46.315 1470 5670/1Ns2a2e0ITR-ND as7om| | OJOMW ey rs ae 
13 95 13 |1N5243BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70/1N5243BDITR-ND —35.70/M 
14 9.0 15 |1NS244BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70|1NS5244BDITR-ND —_35.70/M Zener | Test | Maximum 
15 85 16 |1N5245BDICT-ND 463.15 14.70 56.70|1NS245BDITR-ND _35.70/M velaye Current| Dynamic | Cut Tape ae fee 
16 78 7 1NS5246BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70] 1N5246BDITR-ND —35.70/M ZONE AZT | Mnpenanes Sige Heng 'giwey ee 
7 «| 74 19 |4NS247BDICT-ND 463.15 14.70 56.70| 1N5247BDITR-ND —36.00/M — “ ane SN SRGNANGE “ig ‘s a an aed == a 
bs ~ ay ora ~ . es ae Leet See 27 | 50 100 |PD3Z284C2V7DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C2V7DITR-ND 180.00/M 
; 5 ‘ : 15 14.70 56.70) N5 H 5.71 30 | 50 95  |PD3Z284C3V0DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C3VODITR-ND 180.00/M 
20 6.2 25 |{NS250BDICT-ND 463.15 14.70 _56.70| 1NS250BDITR-ND _35.70/M 33 | 50 95  |PD3Z284C3VSDICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C3V3DITR-ND 180.00/M 
22 56 29 41N5251BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70] 1N5251BDITR-ND 35.70/M 3.6 5.0 90 PD3Z284C3V6DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C3V6DITR-ND 180.00/M 
24 52 33 |1N5252BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70/ 1NS252BDITR-ND 35.70/M 39 | 50 90  |PD3Z284C3V9DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C3V9DITR-ND 180.00/M 
25 50 35 41N5253BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70] 1N5253BDITR-ND 35.70/M 43 5.0 90 PD3Z284C4V3DICT-ND .67 4.92 39.60 |PD3Z284C4V3DITR-ND 180.00/M 
a | 46 41 |1N5254BDICT-ND 463.15 14.70 56.70|1NS254BDITR-ND — 35.70/M ae ee ee CRE Ac Beaty 
28 45 44 ANS255BDICT-ND_ 463.15 14.70 56.70) INS25SBDITR-ND _35.70/M 56 | 5.0 40 |PD3Z284C5V6DICT-ND 674.92 39.60 |PD3Z284C5V6DITR-ND _180.00/M 
a0. ||). Ai2 49 BMSZECEDICTND 46 3.15 14.70 56.70 INSZECED TNR 95.70/M 62 | 5.0 10  |PD3Z284C6V2DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C6V2DITR-ND 180.00/M 
33 38 58 | 1N5257BDICT-ND 463.15 14.70 56.70] 1N5257BDITR-ND —35.70/M 68 | 50 15  |PD3Z284C6VBDICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284CBVBDITR-ND 180.00/M 
36 34 70 |4{NS5258BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70| 1NS258BDITR-ND 35.70/M 75 «| 5.0 10  |PD3Z284C7VSDICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C7VSDITR-ND 180.00/M 
39 32 30 |4NS259BDICT-ND 46 345 1470 5670/1NS259BDITR-ND  35.70/M 82 | 50 10  |PD3Z284C8V2DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284CV2DITR-ND 180.00/M 
2B | 30 93 |1NS260BDICT-ND 463.15 14.70 56,70|1NS260BDITR-ND 35.70/M a = _ etree = — o. a pea 
5 7 5, 4 a7 4 i 4 ; 
47 | 27 | 105 POLED 46 3.15 1470 56-70) INSOLE Day 25-70 11 | 50 10 |PD3z2e4C11DICT-ND 67 4:92 3960 |PD3Z284C11DITR-ND 180.00/M 
51 25 125 |ANS2GCRDICTENDIS 46 9.15 14.70 56.70 /GINS252RDITRINDINS 35.70/M 12 | 5.0 10 — |PD3Z284C12DICT-ND (67 4.92 39.60 |PD3Z284C12DITR-ND —_180.00/M 
13 | 50 10 |PD3Z284C13DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C13DITR-ND —180.00/M 
15 | 50 15 |PD3Z284C15DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C15DITR-ND —_180.00/M 
DO-41 la | 12.72 16 | 50 20 /PD3Z284C16DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C16DITR-ND —180.00/M 
. °, t 18 | 50 20 | PD3Z284C18DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C18DITR-ND —180.00/M 
Zener Diodes — 1W (+5%) | - | 20 | 5.0 20 — | PD3Z284C20DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C20DITR-ND —180.00/M 
Hea Ear BT ed 22 «| 50 25 — |PD3Z284C22DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C22DITR-ND —180.00/M 
24 =| 50 30 |PD3Z284C24DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C24DITR-ND —_180.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & a7 | 20 40 |PD3Z284C27DICT-ND 67 4.92 39.60 |PD3Z284C27DITR-ND 180.00/M 
wn | ei ca oy || 23) § pee @ 2 oe 
Hae aa Har eee panne ; ue Act au cane 36 | 20 60 | PD3Z284C36DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C36DITR-ND —180.00/M 
lom. (V)| (mA) | 2zT Izr (9) | Part No. : art No. ! 39 | 20 75 |PD3Z284C39DICT-ND ‘67 4.92 39.60 |PD3Z284C39DITR-ND —_180.00/M 
33 | 76 10.0 |IN4728ADICT-ND 41 297 1749  82.50/1N4728ADITR-ND  59.40/M 
36 | 69 10.0 J1N4729ADICT-ND 41 297 1749 82.50 /1N4729ADITR-ND 59.40/M 
39 | 64 9.0 |1N4730ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4730ADITR-ND 59.40! | SQD-123 Surface Mount i 3.85 
43 | 58 9.0  |1N4731ADICT-ND 41 297 1749 82.50 |1N4731ADITR-ND  59.40/M 3 F il 5! Pa a4 
47 | 53 8.0 |1N4732ADICT-ND 41 297 17.49 8250 |1NA732aDITR-ND 59.40m| | Zener Diodes — t - ; 
51 | 49 7.0 [iN4733ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 /1N4733ADITR-ND  59.40m] | 500mW ‘LJ 35 2.857! DigiReel” 
56 | 45 5.0  |1N4734ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4734ADITR-ND 59.40/M ‘ t Bottom View 
62 | 41 2.0  |1N4735ADICT-ND 41 297 1749 82.50 |1N4735ADITR-ND 59.40/M Jancrul Rest | MGIB Tape & 
68 | 37 3.5 |1N4736ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4736ADITR-ND 59.40/M Voltage! |Current Oyama Chetane Reel 
75 | 34 4.0 _|1N4737ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4737ADITR-ND _59.40/M Vz@lzt| Izt_ Impedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
82 | ai 45 |{N4738ADICT-ND 41 297 1749  82.50|1N4738ADITR-ND  59.40/M Nom. (V)| (mA) |2zT Iz (0)|Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
9.4 28 5.0  |1N4739ADICT-ND 41 297 1749 82.50 |1N4739ADITR-ND 59.40/M BZT Series 
10 25 7.0  |1N4740ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4740ADITR-ND 59.40/M 7 ; 109 |BZTS2C2V4-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00]BZT52C2V4-FDITR-ND® — 90.00/M 
"1 23 8 |IN4741ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4741ADITR-ND —59.40/M : fe —  — __-—|BZ15202V4-13DITR-NDt __77.50/M 
12 ma 9 |1N4742ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4742ADITR-ND 59.40/M . " joo [BZTS2C2V7-FOICTND® 3.35 22.00 120.00/BZTS2C2V7-FDITR-ND® — 90.00/M 
13 19 40 |iN4743ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 /1N4743ADITR-ND _59.40/M Less = _— _=|BZ75262V7-13DTR-NDt__78.00/M 
15 | 417 14 JIN4744AQDICT-ND 41 2.97 17.49 82.50 |1N4744ADITR-ND 59.40/M 30 | 5 95 | BaeeeeMOSDIGTEN EC 3.35 22.00 120.00 CoE Re eNeanKe ae 
16 15 16 |1N4745ADICT-ND 41 297 1749 82.50 |1N4745ADITR-ND 59.40/M 2 
18 14 20.‘ |1N4746ADICT-ND 41 297 1749 82.50 |1N4746ADITR-ND 59.40/M 33 5 o5 — (BERBROSMSSUDIGI NDS 3.35 22.00 120.00 a eae a 
20 | 125 22 |1N4747ADICT-ND 41. 297 17.49 82.50 |1N4747ADITR-ND _59.40/M BZTSOC3VE-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZTSDC3V6-7DITR-ND 90.007 
22 | 115 23 |IN4748ADICT-ND 412.97 17.49 82.50 |{N4748ADITR-ND —59.40/M 36 5 90 |BZT52C3V6-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZT52C3V6-FDITR-ND@ — 90.00/M 
24 «| 105 25 |1N4749ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4749ADITR-ND 59.40/M hes — __— __ —|BZ15203V6-13DITR-NDt _78.00/M 
a | 95 35 |1N4750ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4750ADITR-ND 59.40/M 39 5 90 |BZT52C3V9-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZT52C3V9-FDITR-ND@ _90.00/M 
30 | 85 40 |1N4751ADICT-ND 41 «2.97 17.49 82.50 |1N4751ADITR-ND 59.40/M is 5 gp (BZTS2C4V-FDICT-ND@® 3.35 22.00 120.00/BZTS2C4V3-FDITR-ND® — 90.00/M 
33 «| (75 45 |1N4752ADICT-ND 41 2.97 17.49 82.50 |1N4752ADITR-ND _59.40/M : — — _ — __ —|BZ75204V3-13DITR-NDt__77.50/M 
36 7 50 IN4753ADICT-ND 412.97 17.49 82.50 |1N4753ADITR-ND —_59.40/M BZTS2CAVEDICTEND@®) 3.35 22.00 120.00 /BAIS2CAVieEDITRAND Og) 90.00/M 
39 | 6.5 60 |1N4754ADICT-ND 41 2.97 17.49 82.50 |1N4754ADITR-ND —_59.40/M a7) 5 80 DSI NDS 3.35 (22.00 120.00 See GER Ee 
43 6 70 |1N4755ADICT-ND 41 297 1749 82.50 |1N475SADITR-ND 59.40/M : 
47 | 55 | 80 |1N4756ADICT-ND 41 2.97 17.49 82.50 |1N47SGADITR-ND 59.40/M 51 | 5 Pe 2 RT ee ee ccc Ese 
51 5 95 (INSZSZADICTEND) 412.97 17.49 82.50 |INAZS7ADITR:ND)  59.40/M ; aq [BZTS2CSVE-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZTS2C5V6-FDITR-ND@ — 90.00/M 
56 | 45 110 [{N4758ADICT-ND 41 297 1749  6250|1N4758ADITR-ND  59.40/M 5. 5 Les — “| p775205v6-13DITR-NDt _77.50/M 
62 4 125 |1N4759ADICT-ND 41 297 17.49 82.50 |1N4759ADITR-ND  59.40/M es ; jo [BZTS2CeV2-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00/BzTS2C6V2-FDITR-ND® — 90.00/M 
68 | 37 150 |1N4760ADICT-ND 41 297 17.49 82.50|1N4760ADITR-ND 59.40/M ; = — — _ —|BZT52C6V2-13DITR-NDt _77.50/M 
75 | 33 175 _|AN4761ADICT-ND__ 412.97 17.49 82.50 |1N4761ADITR-ND _59.40/M| | + Tape and Reel Gly 10,000 ROHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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i Zener | Test | Maximum Tape & 
aie ee 5. Zener Diodes Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
= q sana ® V7 @I U Impedance | Digi-Ke' Pricin Digi-Ke Pricin 
SOD-123 Surface Mount Zener Diodes — 500mW (Cont) Digi Reel Ren rat (ran) or ier (0) ae ie Fa ae AAD eal He Gn 
Zener | Test | Maximum Tape & 39 «| (32 80 |MMSZ5259BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
Voltage |Current] Dynamic Cut Tape Reel 39 | (32 80 __|MMSZ5259B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5259B-FDITR-ND@ — 90.00/M 
Vz@IzT| IzT |Impedance|Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing DDZ Series — RoHS Compliant 
om) Ama) ez zn 2)| Bart Nos LO OC LD) ari} S00) 51 | 05 | —  |DDZ9689DICT-ND 3.02 19.80 108.00 [DDZ9689DITR-ND 81.00/M 
68 5 15 BZT52C6V8-FDICT-ND®@ 3.35 22.00 120.00 |BZTS2C6V8-FDITR-ND® 90.00/M 54 20 17 DDZ5V1BDICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ5V1BDITR-ND 81.00/M 
oe — _— _ /BZTS2C6V8-13DITR-NDt _77.50/M 5.6 | .05 —  |DDZ9690DICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ9690DITR-ND 81.00/M 
BZT52C7V5-7DICT-ND = 3.13. 22.00 100.00 }— = 5.6 20 11 |DDZ5VeBDICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ5V6BDITR-ND 81.00/M 
75 | 5 15  |BZT52C7V5-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZT52C7V5-FDITR-ND@  90.00/M 62 | 05 — — |ppzas91pict-ND 3.02 1980 108.00 /DDz9691DITR-ND 81.00/M 
= — _— __—|BAIb2UiNSsISDITRSN Taam 77.50/M 6.2 | 20 7 |DDZ6V2BDICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ6V2BDITR-ND 81.00/M 
role: 45 [BZTS2C8V2-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZTS2C8V2-FDITR-ND® — 90.00/M 68 | 05 — — |ppzasg2picT-No 3.02 1980 108.00 [DDz9692DITR-ND 81.00/M 
bee — _— __—BATS2CeV2S1SDITR=NE aN 77.50/M 75 | .05 —  |DDz9693DICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ9693DITR-ND 81.00/M 
7 5 4g [BZTS2COVI-FDICT-ND@® 3.35 22.00 120.00 |BZTS2COV1-FDITR-ND® —90.00/M 75 | 20 6  |DDZ7VSCDICT-ND 3.02 1980 108.00 [DDZ7VScDITR-ND 81.00/M 
= = BZTS2COV-ASDITR-NDY __77.50/M 8.2 | .05 —__|DDz9694DICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ9694DITR-ND 81.00/M 
40 é nq _|BZTS2C10-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZT52C10-FDITR-ND® — 90.00/M 321 20 3 lpbzavacpIcT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZSV2CDITR-ND 31.00/M 
= — _— __—BEIB2 IDI BITESN Bia 78.00/01 91 | 05 | — — |DDz9696DIcT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ9696DITR-ND 81.00/M 
it 7 59 [BZTS2CTT-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZTS2C11-FDITR-ND® —90.00/M 91 20 3 |ppzavicpicT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ9V1cDITR-ND 81.00/M 
= — _— _ —BAIS2 CEI SBIB SND TEES 77.50/M 10 | .05 —  |DDz9697DICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ9697DITR-ND 81.00/M 
BZT52C12-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |BZT52C12-FDITR-ND® 90.00/M 12 05 = DDZ9699DICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ9699DITR-ND 81.00/M 
ie) 8 a — RC iy (750M 12 | 10 12 |DDZ12CDICT-ND 3.02 19.80 108.00 [DDZ12CDITR-ND 81.00/M 
BZT5201213-FDICT-ND@% 3.35 22.00 120.00 |BZT5201213-FDITR-NDt®* 77.50/M 13 10 4 |DDZ13BDICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ13BDITR-ND 81.00M 
13 5 30 BZT52013-FDICT-ND@ 3.35 22.00 _ 120.00 |BZT52C13-FDITR-ND® 90.00/M 15 05 = DDZ9702DICT-ND 3.02 19.80 108.00|DDZ9702DITR-ND 81.00/M 
15 5 30 BZT52C15-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZT52C15-FDITR-ND® 90.00/M 17 05 — DDZ9704DICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ9704DITR-ND 81.00/M 
= — = _ __—BZTSACISASDITR-NDT _77.50/M 18 05 —__|pDz970s5DIcT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ9705DITR-ND 81.00/M 
ie 7 4p [BZTS2CI6-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZTS2CT6-FDITR-ND® ——90.00/M 18 10 23 |DDZ18CDICT-ND 3.02 1980 108.00 lDDZ18cDITR-ND 81.00/M 
= = BZTS2CI6-ASDITR-NDF__77.50/M 20 | .05 —  |DDz9707DICT-ND 3.02 19.80 108.00 /DDZ9707DITR-ND 81.00/M 
48 5 45 BZT52C18-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |BZT52C18-FDITR-ND® 90.00/M 20 10 28 DDZ20CDICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ20CDITR-ND 81.00/M 
= —  _— __—BZTSACIB-ASDITR-NDT__77.50/M 24 05 —  |pDz9709DICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ9709DITR-ND 81.00/M 
20 5 55 BZT52C20-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |BZT52C20-FDITR-ND® 90.00/M 24 5 35 DDZ24CDICT-ND 3.02 19.80 108.00 |DDZ24CDITR-ND 81.00/M 
— — = _ —|BZ752020-13DITR-NDt__77.50/M 27 | 05 — — |D029711DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9711DITR-ND 81.00/M 
BZ152C22-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 
22 5 55 |BZT52C22-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZT52C22-FDITR-ND@  90.00/M| | t Tape and Reel Qty.10,000 RoHS Compliant * NEW! 
= —  — __ —|BZ752022-13DITR-NDt _77.50/M 
vi P 7 |B2152C24-FDICT-ND® — 3.35 22.00 120.00 Eee FDS, om ate = 
BZ152C27-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = — 440.05 al pcm i iHboow — 
a | 2 go |bzrs2ca7-FDICT-ND® 335 22.00 120.00|6zrs2ca7-roITR-ND® —-g0.00m| | Surface Mount 1.407] HS — _ 
BZT52C27-13-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 /BZT52C27-13-FDITR-ND@t _77.50M|/ | Zener Diodes — 200mW 1.80 — 0.35 D @PReel 
30 7 gq _[BZ152C30-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZT52C30-FDITR-ND® —90.00/M - 
— — __— ___ —|BZ752030-13DITR-NDt__77.50/M Zener | Test | Maximum Tape & 
aa 5 gq [BZT52C33-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZT52C33-FDITR-ND® —90.00/M poate Current) Dynamic | Cut Tape a Reel 
ee an i — |BZT52C33-13DITR-NDt 78.00/M 2 @Izt) 'zt |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
BZT52C36-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C36-7DITR-ND 90.00/M Nownsi(¥) (8) 3) 2zmitzmi(O)| Ranta: ae Oe O0)| Barn: 8,000 
36 2 90  |BZT52C36-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZT52C36-FDITR-ND® 90.00/M BZT Series 
= —  _ — _ _ — BZTS2C36-13DITR-NDT __77.50/M 24 5 100 | BZT52C2V4S-FDICT-ND@ 52 3.69 + 24.20/ BZT52C2V4S-FDITR-ND@ 99.00/M 
BZT52C39-FDICT-ND® = 3.35 22.00 120.00 |BZT52C39-FDITR-ND® 90.00/M 27 5 100 | BZT52C2V7S-FDICT-ND® 52 3.69 24.20| BZT52C2V7S-FDITR-ND@® 99.00/M 
39 2 130 — —  — __ —|B2T52039-13DITR-NDt = 77.50/M 3.0 5 95 | BZT52C3VOS-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20|BZT52C3V0S-FDITR-ND@ 99.00/M 
BAI2007aI SOIC TRUBS 3.35 22.00 120.00 BAIncUsaaSeDIRANG Stay 77.50/M 33 | 5 95 | BZT52C3V3S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20 BZT52C3V3S-FDITR-ND® 99.00/M 
43 5 joo _ |82152C43-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZT52C43-7DITR-ND 90.00/M 36 5 90 | BZT52C3V6S-FDICT-ND® 52 3.69_24.20| BZT52C3V6S-FDITR-ND@ _99.00/M 
BAIEZCASRUIGIENESIMEN 3.35 22.00 120.00 [BAIS2ESSROITE NEO 90.00/M 39 | 5 90 | BZT52C3V9S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20|BZT52C3V9S-FDITR-ND®  99.00/M 
47 | 5 100__|BATS2CAVERDIGIENDSAEE 3.35 27.00 120.00 RATR2RSZERDITREND SA 90.00/M 43] 5 90 | BZTS2C4V3S-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20|BZTS52C4V3S-FDITR-ND® 80.00/M 
5 s 100_ |BATS2CSIFIDIGIEND SANS 3.35 22.00 120.00 BAIS2GSiERDITHEND Sam 90.00/M 47 | 5 80 | BZTS2C4V7S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20 BZTS2C4V7S-FDITR-ND® 99.00/M 
MMSZ Series 54 5 60 | BZT52C5V1S-FDICT-ND®@ 52 3.69 24.20|BZT52C5V1S-FDITR-ND@ 99.00/M 
24 20 30 MMSZ5221B-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00/MMSZ5221B-FDITR-ND®  90.00/M 56 5 40 BZT52C5V6S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20/BZT52C5V6S-FDITR-ND@ 99.00/M 
27 | 20 30 |MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 }-— — 6.2 5 10 | BZT52C6V2S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20/ BZT52C6V2S-FDITR-ND® 99.00/M 
27 | 20 30 |MMSZ5223B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5223B-FDITR-ND® — 90.00/M 63 5 15 |BZTS2CeVBS-FDICT-ND® 62 369 24.20/ BZTS2C6VES-FDITR-ND® 99.00/M 
ee 30 See eeeE DICE ig 2-13 22.00 100.00 ra 75 | 5 15 | BZTS2C7VSSDICT-ND 47 3.44-24,20/BZTS2C7VSSDITR-ND —-99.00/M 
3.0 | 20 30 _|MMSZ5225B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5225B-FDITR-ND@ — 90.00/M 
75 5 15 | BZT52C7V5S-FDICT-ND® 52 3.69 24.20/ BZT52C7VS5S-FDITR-ND@ 99.00/M 
33 | 20 28 |MMSZ5226B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5226B-FDITR-ND@  90.00/M ao - 1s [ERESERUESERNG TERN 522.69 04 20[ReeRRTSSICETTEITERA 90.00¢M 
36 | 20 24  |MMSZ5227BDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|— : : : ; : 
36 | 20 24 |MMSZ5227B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5227B-FDITR-ND@ — 90.00/M 94 5 15 | BZTS2CQVIS-FDICT-ND® 523.69 24.20) BZTS2COVIS-FDITR-ND@ | 99.00/M 
39 | 20 23 |MMSZ5228B-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|MMSZ5228B-FDITR-ND@  90.00/M 10 5 20 /BZTS2C10S-FDICT-ND@ = 523.69 24.20) BZT52C10S-FDITR-ND@ — 99.00/M 
43 | 20 22 __|MMSZ5229B-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|MMSZ5229B-FDITR-ND@ —_ 90.00/M "1 5 20 | BZT52C11SDICT-ND AT 3.44 24.20 — = 
47 | 20 19 |MMSZ5230B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5230B-FDITR-ND@ — 90.00/M "1 5 20° |BZTS2C11S-FDICT-ND@ = 523.69 24.20/ BZT5S2C11S-FDITR-ND@ — 99.00/M 
54 20 17 |MMSZ5231B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5231B-FDITR-ND@ — 90.00/M 12 5 25 | BZT52C12S-FDICT-ND@ 523.69 24.20 BZT52C12S-FDITR-ND® __99.00/M 
56 | 20 11 MMSZ5232B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMSZ5232B-FDITR-ND@ — 90.00/M 13 5 30 | BZT52C13SDICT-ND AT 3.44 24.20|— =| 
60 | 20 7 |MMSZ5233B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00/MMSZ5233B-FDITR-ND@ — 90.00/M 13 5 30 | BZT52C13S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20/BZT52C13S-FDITR-ND@  99.00/M 
62 | 20 7__|MMSZ5234B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5234B-FDITR-ND@ —_90.00/M 15 5 30 | BZT52C15S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20/BZT52C15S-FDITR-ND@ — 99.00/M 
68 | 20 5  |MMSZ5235BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 16 5 40 | BZTS2C16S-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20| BZTS2C16S-FDITR-ND® — 99.00/M 
68 | 20 5  |MMSZ5235B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00/MMSZ5235B-FDITR-ND@ — 90.00/M 18 5 45 | BZTS2C18S-FDICT-ND@ 52 3.69 _24.20| BZTS2C18S-FDITR-ND® — 99.00/M 
75 | 20 6  |MMSZ5236B-FDICT-ND@ 3.75 17.50 67.50/MMSZ5236B-FDITR-ND@ — 58.75/M 20 5 55 |BZTS2C20S-FDICTND® 52 3.69 24.201B7152C20S-FDITR-ND®  99.00/M 
82 | 20 8  |MMSZ5237B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00/MMS$Z5237B-FDITR-ND@ — 90.00/M 2 5 55  |BZT52C22S-FDICT-ND@ 52 369 24.20/BZTS2C29S-FDITR-ND®  9900/M 
a7 | 20 8 __|MMSZ5238B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5238B-FDITR-ND@ — 90.00/M 24 5 7) (Paneer ‘a7 34a pa z0ltl _ 
a1 | 20 10 |MMSZ5239B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMSZ5239B-FDITR-ND@  90.00/M 24 5 70 |BZTS2CO4S-FDICT-ND® 62 369 2420/BZTS2CO4S-FDITR-ND® — 99.00/M 
fo | 20 17 |MMSZ5240B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMSZ5240B-FDITR-ND@ — 90.00/M 
11} 20 22 |MMSZ5241B-FDICT-ND@ 3.15 18.55 87.50|MMSZ5241B-FDITR-ND@ — 70.00/M z ; oe 2 7 en ee eee soot 
12 | 20 30 |MMSZ5242B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5242B-FDITR-ND@ — 90.00/M ; ; ; ; 
13 | 95 13 |MMSZ5243B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 MMSZ5243B-FDITR-ND@ —_90.00/M 30 7 80 Bae ece OSU aNieme 2 3-60 24. 201B ACO a enemy 99.00/M 
15 | 85 16 |MMSZ5245B-FDICT-ND@ 3.75 17.50 67.50 |MMSZ5245B-FDITR-ND®  58.75/M 33 7 80 Babee 2 3.68 24.20/R 7 SoCo DI nem) 99.00/M 
16 | 78 17 |MMSZ5246B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMSZ5246B-FDITR-ND@ — 90.00/M 36 2 90 | BZTS2C36SDICT-ND 47 3.44 24.20) — rai 
18 | 7.0 21 |MMSZ5248B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00/MMSZ5248B-FDITR-ND® — 90.00/M 36 2 90_| BZT52C36S-FDICT-ND@ _.52_3.69_24.20/ BZT52C36S-FDITR-ND@ __99.00/M 
20 | 62 25  |MMSZS5250BDICT-ND 3.13. 22.00 100.00 |MMSZ5250BDITR-ND 90.00/M 39 2 130 | BZT52C39SDICT-ND AT 3.44 24.20] — — 
20 | 62 25 _|MMSZ5250B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5250B-FDITR-ND@ — 90.00/M 39 2 130 | BZT52C39S-FDICT-ND® 52 3.69 24.20| BZT52C39S-FDITR-ND® — 99.00/M 
22 | 56 29 |MMSZS5251BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5251BDITR-ND 90.00/M 51 5 100 _ | BZT52C51SDICT-ND@ 42 3.30 22.80/BZT52C51SDITR-ND@ —_ 86.40/M 
22 | 56 29 |MMSZ5251B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5251B-FDITR-ND@ — 90.00/M MMSZ Series 
m/z | 2 lMMemerTe 36 120 empneemeromis eM | a eam am 
27 | 5.0 41 |MMSZ5254B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5254B-FDITR-ND@ — 90.00/M 24 | 20 30 MS Z527 IBS OIG TNDS, 52 3.69 24.20 NIM SZbea TES LOUIE Mee 29.00/M 
m8 aS 74 WIMEZSDEERDIGENDINNN 3.13 2.00 100.00 [INIezs2ssEn TANG aNLOO/M 27 | 20 30 | MMSZ5223BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20) MMSZ5223BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
2 | 45 44 |MMSZ5255B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5255B-FDITR-ND@ — 90.00/M 3.0 | 20 30 /MMSZS5225BSDICT-ND = 473.44 24.20) MMSZ5225BSDITR-ND_ —99.00/M 
30 | 42 49 |MMSZ5256BDICT.ND 313 22.00 100.00 IMMSz5256BDITR-ND 90.00/M 3.0 | 20 30 _|MMSZ5225BS-FDICT-ND@ .52 3.69 _24.20/ MMSZ5225BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
30 4.2 49  |MMSZ5256B-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|MMSZ5256B-FDITR-ND®  90.00/M 3.3 20 28 MMSZ5226BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20] MMSZ5226BS-FDITR-ND® 99.00/M 
33 «| «38 58 |MMSZ5257B-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMSZ5257B-FDITR-ND@ — 90.00/M 36 | 20 24 |MMSZ5227BSDICT-ND_.47_—3.44__—24.20/— = 
36 | 34 70 __|MMSZ52588-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMSZ5258B-FDITR-ND® 90.00/M| | @ RoHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DIODES. Zener Diodes 


SOD-323 Surface Mount Zener Diodes — 200mW (Cont.) Digi Reel° 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izt |Impedance} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZzT IzT (Q)| Part No. if 10 100 |Part No. 3,000 
3.6 20 24 MMSZ5227BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5227BS-FDITR-ND® 99.00/M 
3.9 20 23 MMSZ5228BS-FDICT-ND@® .52 3.69 24.20/MMSZ5228BS-FDITR-ND® 99.00/M 
43 20 22 MMSZ5229BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5229BS-FDITR-ND® 99.00/M 
47 20 19 MMSZ5230BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5230BS-FDITR-ND® 99.00/M 
54 20 17 MMSZ5231BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5231BS-FDITR-ND® 99.00/M 
5.6 20 af MMSZ5232BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5232BS-FDITR-ND® 99.00/M 
6.0 20 7 MMSZ5233BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5233BS-FDITR-ND® 99.00/M 
6.2 20 ie MMSZ5234BSDICT-ND. 7 3.44 24.20} MMSZ5234BSDITR-ND 99.00/M 
6.2 20 e MMSZ5234BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5234BS-FDITR-ND® 99.00/M 
6.8 20 5 MMSZ5235BSDICT-ND AT 3.44 24.20/— = 
6.8 20 5 MMSZ5235BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5235BS-FDITR-ND® 99.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BSDICT-ND 7 3.44 24.20/ MMSZ5236BSDITR-ND 99.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5236BS-FDITR-ND® 99.00/M 
8.2 20 8 MMSZ5237BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5237BS-FDITR-ND® 99.00/M 
8.7 20 8 MMSZ5238BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5238BS-FDITR-ND® 99.00/M 
9.1 20 10 MMSZ5239BSDICT-ND. AT = 3.44 24.20/— _ 
9.1 20 10 MMSZ5239BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5239BS-FDITR-ND® 99.00/M 
10 20 17 MMSZ5240BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— — 
10 20 17 MMSZ5240BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5240BS-FDITR-ND® 99.00/M 
1 20 22 MMSZ5241BSDICT-ND. 47 3.44 24.20} MMSZ5241BSDITR-ND 99.00/M 
an 20 22 MMSZ5241BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5241BS-FDITR-ND® 99.00/M 
12 20 30 MMSZ5242BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5242BS-FDITR-ND® 99.00/M 
13 9.5 13 MMSZ5243BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5243BS-FDITR-ND® 99.00/M 
15 8.5 16 MMSZ5245BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— — 
15 8.5 16 MMSZ5245BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5245BS-FDITR-ND® 99.00/M 
16 78 17 MMSZ5246BS-FDICT-ND@® .52 3.69 24.20/MMSZ5246BS-FDITR-ND® 99.00/M 
18 7.0 21 MMSZ5248BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5248BS-FDITR-ND® 99.00/M 
20 6.2 25 MMSZ5250BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— — 
20 6.2 25 MMSZ5250BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5250BS-FDITR-ND® 99.00/M 
22 5.6 29 MMSZ5251BSDICT-ND 47 3.44 24.20/MMSZ5251BSDITR-ND 99.00/M 
22 5.6 29 MMSZ5251BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5251BS-FDITR-ND® 99.00/M 
24 5.2 33 MMSZ5252BS-FDICT-ND® 52 3.69 24.20/MMSZ5252BS-FDITR-ND® 99.00/M 
27 5.0 4 MMSZ5254BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5254BS-FDITR-ND® 99.00/M 
28 45 44 MMSZ5255BSDICT-ND. AT = 3.44 24.20/— = 
28 4.5 44 MMSZ5255BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5255BS-FDITR-ND® 99.00/M 
30 42 49 MMSZ5256BS-FDICT-ND® .52 3.69 24.20/MMSZ5256BS-FDITR-ND® 99.00/M 
33 3.8 58 MMSZ5257BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— _ 
33 3.8 58 MMSZ5257BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5257BS-FDITR-ND® 99.00/M 
36 3.4 70 MMSZ5258BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— _ 
36 3.4 70 MMSZ5258BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5258BS-FDITR-ND® 99.00/M 
39 3.2 80 MMSZ5259BSDICT-ND. AT = 3.44 24.20/— _ 
39 3.2 80 MMSZ5259BS-FDICT-ND@ .52 3.69 24.20/MMSZ5259BS-FDITR-ND@® 99.00/M 
DDZ Series — RoHS Compliant 
5.6 20 a DDZ5V6BSDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ5V6BSDITR-ND 99.00/M 
6.8 05 = DDZ9692SDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ9692SDITR-ND 99.00/M 
6.8 20 5 DDZ6V8CSDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ6V8CSDITR-ND 99.00/M 
75 05 _ DDZ9693SDICT-ND 52 3.69 = 24.20/DDZ9693SDITR-ND 99.00/M 
75 20 6 DDZ7VS5CSDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ7V5CSDITR-ND 99.00/M 
8.2 05 = DDZ9694SDICT-ND 52 3.69 = 24.20/DDZ9694SDITR-ND 99.00/M 
9.1 20 8 DDZ9V1CSDICT-ND 52 3.69 = 24.20/DDZ9V1CSDITR-ND 99.00/M 
10 05 _ DDZ9697SDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ9697SDITR-ND 99.00/M 
12 05 _ DDZ9699SDICT-ND 52 3.69 + 24.20/DDZ9699SDITR-ND 99.00/M 
13 10 14 DDZ13BSDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ13BSDITR-ND 99.00/M 
15 05 _ DDZ9702SDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ9702SDITR-ND 99.00/M 
18 05 _ DDZ9705SDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ9705SDITR-ND 99.00/M 
18 10 23 DDZ18CSDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ18CSDITR-ND 99.00/M 
20 05 = DDZ9707SDICT-ND 52 3.69 = 24.20/DDZ9707SDITR-ND 99.00/M 
20 10 28 DDZ20CSDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ20CSDITR-ND 99.00/M 
24 05 — DDZ9709SDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ9709SDITR-ND 99.00/M 
24 § 35 DDZ24CSDICT-ND 52 3.69 = 24.20/DDZ24CSDITR-ND 99.00/M 
27 05 = DDZ9711SDICT-ND 52 3.69 24.20/DDZ9711SDITR-ND 99.00/M 
@ RoHS Compliant 
SOD-523 is710.35 0.20-1 
Surface Mount | =I 
Zener Diodes—150mMW  , ii 
Ltr 4 
F-0.90-+ 0.65 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| |zt |!mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 IzT (Q)| Part No. if 10 100 Part No. 3,000 
5.6 5 40 BZT52C5V6TDICT-ND 6 3.22 21.12} BZT52C5V6TDITR-ND 86.40/M 
94 5 15 BZT52C9V1TDICT-ND 46 3.22 21.12} BZT52C9V1TDITR-ND 86.40/M 
13 5 30 BZT52C13TDICT-ND A6 3.22 21.12} BZT52C13TDITR-ND 86.40/M 
15 5 30 BZT52C15TDICT-ND 6 3.22 21.12} BZT52C15TDITR-ND 86.40/M 
16 5 40 BZT52C16TDICT-ND A6 3.22 21.12} BZT52C16TDITR-ND 86.40/M 
24 5 70 BZT52C24TDICT-ND A6 3.22 21.12} BZT52C24TDITR-ND 86.40/M 


DFN1006-2 a ar A 
Surface Mount t 7 0.05 
: [og RoHS 
Zener Diodes— °°*)| | 075] {197° a comrtaer 
® 
250mW aT Digi@Reel ® 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izt |\Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zztq IzT (@) | Part No. il 10 100 | Part No. 3,000 
24 5 100 BZT52C2V4LPDICT-ND 51 3.62 23.76 |BZT52C2V4LPDITR-ND 97.20/M 
27 5 100 BZT52C2V7LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C2V7LPDITR-ND 97.20/M 
3.0 5 95 BZT52C3VOLPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C3VOLPDITR-ND 97.20/M 
3.3 5 95 BZT52C3V3LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C3V3LPDITR-ND 97.20/M 
3.6 § 90 BZT52C3V6LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C3V6LPDITR-ND 97.20/M 
3.9 § 90 BZT52C3V9LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C3V9LPDITR-ND 97.20/M 
4.3 5 90 BZT52C4V3LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C4V3LPDITR-ND 97.20/M 
47 § 80 BZT52C4V7LPDICT-ND 51 3.62 23.76 |BZT52C4V7LPDITR-ND 97.20/M 
5.6 § 40 BZT52C5V6LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C5V6LPDITR-ND 97.20/M 
6.2 5 10 BZT52C6V2LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C6V2LPDITR-ND 97.20/M 
6.8 5 15 BZT52C6V8LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C6V8LPDITR-ND 97.20/M 
75 5 15 BZT52C7VS5LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C7V5LPDITR-ND 97.20/M 
8.2 5 15 BZT52C8V2LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C8V2LPDITR-ND 97.20/M 
94 5 15 BZT52C9V1LPDICT-ND 51 3.62 23.76 |BZT52C9V1LPDITR-ND 97.20/M 
10 5 20 BZT52C10LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C10LPDITR-ND 97.20/M 
an 5 20 BZT52C11LPDICT-ND 51 3.62 23.76 |BZT52C11LPDITR-ND 97.20/M 
13 5 30 BZT52C13LPDICT-ND 51 3.62 23.76 |BZT52C13LPDITR-ND 97.20/M 
36 5 90 BZT52C36LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C36LPDITR-ND 97.20/M 
39 5 130 BZT52C39LPDICT-ND 51 3.62 23.76 | BZT52C39LPDITR-ND 97.20/M 
MELF (DL-41) +/+ 0.55 
Surface Mount 2'60 
Zener Diodes — 1W =so9==— 
Zener Test Maximum 
Voltage Current Dynamic Cut Tape 
Vz @IzT \2T Impedance Digi-Key Pricing 
Nom. (V) (mA) ZzT IzT (9) Part No. 10 100 500 
43 6.0 70 ZM4755ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 
MiniMELF (DL-35) alae RoHS. 
Surface Mount 1.60 — 
Zener Diodes—500mW + -™——*-  Digi@Reel’ ® 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izt_ |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZzT IzT (Q) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,500 
3.0 20 29 ZMMS225BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5225BDITR-ND _66.00/M 
3.3 20 28 ZMMS226BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5226BDITR-ND _66.00/M 
3.6 20 24 ZMMS5227BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5227BDITR-ND _66.00/M 
3.9 20 23 ZMMS228BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5228BDITR-ND _66.00/M 
43 20 22 ZMMS229BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5229BDITR-ND _66.00/M 
47 20 19 ZMMS230BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5230BDITR-ND __66.00/M 
51 20 17 ZMMS231BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5231BDITR-ND —_66.00/M 
5.6 20 1 ZMMS5232BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5232BDITR-ND _66.00/M 
6.0 20 7 ZMMS233BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMM5233BDITR-ND —_66.00/M 
6.2 20 ZMMS234BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 | ZMM5234BDITR-ND _66.00/M 
68 20 5 ZMMS235BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS235BDITR-ND  66.00/M 
75 20 6 ZMMS5236BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 | ZMM5236BDITR-ND — 66.00/M 
8.2 20 8 ZMMS5237BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMM5237BDITR-ND _66.00/M 
8.7 20 8 ZMMS238BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMM5238BDITR-ND  66.00/M 
91 20 10 ZMMS239BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5239BDITR-ND __66.00/M 
10 20 17: ZMMS5240BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5240BDITR-ND  66.00/M 
1 20 22 ZMMS5241BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5241BDITR-ND  66.00/M 
12 20 30 ZMMS5242BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5242BDITR-ND _66.00/M 
13 9.5 13 ZMMS243BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5243BDITR-ND _66.00/M 
14 9.0 15 ZMMS244BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 | ZMM5244BDITR-ND _66.00/M 
15 8.5 16 ZMMS245BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5245BDITR-ND _ 66.00/M 
16 78 17 ZMMS246BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5246BDITR-ND __66.00/M 
an 74 19 ZMMS5247BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5247BDITR-ND __66.00/M 
18 7.0 21 ZMMS248BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5248BDITR-ND _66.00/M 
19 6.6 23 ZMMS249BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5249BDITR-ND _66.00/M 
20 6.2 25 ZMMS250BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5250BDITR-ND _66.00/M 
22 5.6 29 ZMMS251BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5251BDITR-ND  66.00/M 
24 5.2 33 ZMMS252BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5252BDITR-ND _66.00/M 
25 5.0 35 ZMMS5253BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5253BDITR-ND _—66.00/M 
27 46 41 ZMMS254BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5254BDITR-ND _66.00/M 
28 45 44 ZMMS255BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5255BDITR-ND — 66.00/M 
30 42 49 ZMMS256BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5256BDITR-ND  66.00/M 
33 3.8 58 ZMMS5257BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5257BDITR-ND __66.00/M 
36 3.4 70 ZMMS258BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5258BDITR-ND 66.00/M 
39 3.2 80 ZMMS259BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5259BDITR-ND _66.00/M 
43 3.0 93 ZMMS260BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5260BDITR-ND _66.00/M 
47 27 105 ZMMS261BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5261BDITR-ND —_66.00/M 
51 25 125 ZMMS262BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5262BDITR-ND _66.00/M 
62 2.0 185 ZMMS265BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5265BDITR-ND __66.00/M 
68 1.8 230 ZMMS266BDICT-ND 2.97 17.49 82.50 |ZMMS5266BDITR-ND _66.00/M 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OWES. Zener Diodes (Cont) 


SOT-23 ae. 

Surface Mount 2.50 a t'40 RoHS 

Zener Diodes - ao Fi oa ®) 

300mW 0.605 05" 

Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izt  |\mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 IzT (Q)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
5.6 20 a DDZX5V6BDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX5V6BDITR-ND. 80.00/M 
6.2 20 7 DDZX6V2BDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX6V2BDITR-ND. 80.00/M 
6.8 20 5 DDZX6V8CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX6V8CDITR-ND. 80.00/M 
75 20 6 DDZX7V5CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX7VSCDITR-ND. 80.00/M 
9.1 20 8 DDZX9V1CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX9V1CDITR-ND. 80.00/M 
12 10 12 DDZxX12CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX12CDITR-ND 80.00/M 
13 10 14 DDZX13BDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX13BDITR-ND 80.00/M 
18 10 23 DDZX18CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX18CDITR-ND 80.00/M 
20 10 28 DDZX20CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX20CDITR-ND 80.00/M 
24 5 35 DDZX24CDICT-ND 50 3.60 21.20 | DDZX24CDITR-ND 80.00/M 

SOT-23 Dual node” 95! Gathoue 

Surface Mount oto i re 2.50 

i = 4 

Zener Diodes ikl is a 

300mW 0.605 gg 

Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage | Current) Dynamic Cut Tape Reel 

Vz@Izt| Izt |Impedance} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Nom. (V)| (mA) |Zzq IzT (Q)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 

Common Anode 
27 5.0 83 AZ23C2V7-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00) AZ23C2V7-FDITR-ND@ 150.00/M 
3.0 5.0 95 AZ23C3V0DICT-ND 50 4.00 30.00) — — 
3.0 5.0 95 AZ23C3V0-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00) AZ23C3V0-FDITR-ND@® 150.00/M 
3.3 5.0 95 AZ23C3V3-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00) AZ23C3V3-FDITR-ND@® 150.00/M 
3.6 5.0 95 AZ23C3V6-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00) AZ23C3V6-FDITR-ND@ 150.00/M 
3.9 5.0 95 AZ23C3V9DICT-ND 50 4.00 30.00) — — 
3.9 5.0 95 AZ23C3V9-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00) AZ23C3V9-FDITR-ND@ 150.00/M 
43 5.0 95 AZ23C4V3-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C4V3-FDITR-ND@ 150.00/M 
47 5.0 78 AZ23C4V7-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C4V7-FDITR-ND@ 150.00/M 
5.1 5.0 60 AZ23C5V1-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C5V1-FDITR-ND@ 150.00/M 
5.6 5.0 40 AZ23C5V6-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C5V6-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.2 5.0 10 AZ23C6V2-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C6V2-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.8 5.0 8.0 AZ23C6V8-FDICT-ND® 56 4.10 33.00) AZ23C6V8-FDITR-ND@ 150.00/M 
75 5.0 7.0 AZ23C7V5-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C7V5-FDITR-ND@ 150.00/M 
8.2 5.0 7.0 AZ23C8V2-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C8V2-FDITR-ND@ 150.00/M 
91 5.0 10 AZ23C9V1-FDICT-ND@® 56 4.10 33.00) AZ23C9V1-FDITR-ND@ 150.00/M 
10 5.0 15 AZ23C10-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C10-FDITR-ND@ —150.00/M 
a 5.0 20 AZ23C11DICT-ND 50 4.00 30.00) — — 
an 5.0 20 AZ23C11-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C11-FDITR-ND@ = 150.00/M 
12 5.0 20 AZ23C12-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C12-FDITR-ND@ = 150.00/M 
13 5.0 25 AZ23C13-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C13-FDITR-ND@ 150.00/M 
15 5.0 30 AZ23C15-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C15-FDITR-ND@ = 150.00/M 
16 5.0 40 AZ23C16-FDICT-ND® 56 4.10 33.00) AZ23C16-FDITR-ND@ 150.00/M 
18 5.0 50 AZ23C18DICT-ND -50 4.00 30.00) — = 
18 5.0 50 AZ23C18-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C18-FDITR-ND@ —150.00/M 
20 5.0 50 AZ23C20-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C20-FDITR-ND®  150.00/M 
22 5.0 55 AZ23C22-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C22-FDITR-ND@ 150.00/M 
24 5.0 80 AZ23C24-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C24-FDITR-ND@ 150.00/M 
27 5.0 80 AZ23C27-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C27-FDITR-ND@ = 150.00/M 
30 5.0 80 AZ23C30-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C30-FDITR-ND® —150.00/M 
33 5.0 80 AZ23C33-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C33-FDITR-ND@ 150.00/M 
36 5.0 90 AZ23C36-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C36-FDITR-ND@ = 150.00/M 
39 5.0 90 AZ23C39-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C39-FDITR-ND@ 150.00/M 
43 5.0 100 AZ23C43-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C43-FDITR-ND@ —150.00/M 
47 5.0 100 AZ23C47-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C47-FDITR-ND@ = 150.00/M 
51 5.0 100 AZ23C51DICT-ND 50 4.00 30.00) — — 
51 5.0 100 AZ23C51-FDICT-ND® 56 4.10 33.00] AZ23C51-FDITR-ND@ = 150.00/M 
Common Cathode 

27 5.0 83 DZ23C2V7-FDICT-ND@® 50 3.69 29.70} DZ23C2V7-FDITR-ND® 135.00/M 
3.0 5.0 95 DZ23C3VO0DICT-ND A5 3.60 27.00) — _— 
3.0 5.0 95 DZ23C3V0-FDICT-ND@® 50 3.69 29.70} DZ23C3V0-FDITR-ND® 135.00/M 
3.3 5.0 95 DZ23C3V3-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70} DZ23C3V3-FDITR-ND® 135.00/M 
3.6 5.0 95 DZ23C3V6DICT-ND A5 3.60 27.00] — _ 
3.6 5.0 95 DZ23C3V6-FDICT-ND@® 50 3.69 29.70} DZ23C3V6-FDITR-ND@ 135.00/M 
3.9 5.0 95 DZ23C3V9DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C3V9DITR-ND 135.00/M 
3.9 5.0 95 DZ23C3V9-FDICT-ND@®  .50 3.69 29.70} DZ23C3V9-FDITR-ND@ 135.00/M 
4.3 5.0 95 DZ23C4V3DICT-ND 45 3.60 27.00) — — 
43 5.0 95 DZ23C4V3-FDICT-ND@® 50 3.69 29.70} DZ23C4V3-FDITR-ND@ 135.00/M 
47 5.0 78 DZ23C4V7-FDICT-ND@® .50 3.69 29.70} DZ23C4V7-FDITR-ND@ 135.00/M 


Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@IzT| IztT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZzT IzT (Q)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
51 5.0 60 DZ23C5V1DICT-ND 45 3.60 27.00) — _ 
5.1 5.0 60 DZ23C5V1-FDICT-ND@ .50 3.69 29.70} DZ23C5V1-FDITR-ND® 135.00/M 
5.6 5.0 40 DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C5V6DITR-ND 135.00/M 
5.6 5.0 40 DZ23C5V6-FDICT-ND@ .50 3.69 29.70} DZ23C5V6-FDITR-ND® 135.00/M 
6.2 5.0 10 DZ23C6V2DICT-ND 45 3.60 27.00) — = 
6.2 5.0 10 DZ23C6V2-FDICT-ND® .50 3.69 29.70} DZ23C6V2-FDITR-ND® 135.00/M 
6.8 5.0 8.0 DZ23C6V8DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C6V8DITR-ND 135.00/M 
6.8 5.0 8.0 DZ23C6V8-FDICT-ND@  .50 3.69 29.70} DZ23C6V8-FDITR-ND® 135.00/M 
7.5 5.0 7.0 DZ23C7V5-FDICT-ND@  .50 3.69 29.70} DZ23C7V5-FDITR-ND® 135.00/M 
8.2 5.0 7.0 DZ23C8V2DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C8V2DITR-ND 135.00/M 
8.2 5.0 7.0 DZ23C8V2-FDICT-ND®  .50 3.69 29.70} DZ23C8V2-FDITR-ND® 135.00/M 
94 5.0 10 DZ23C9V1-FDICT-ND@ .50 3.69 29.70} DZ23C9V1-FDITR-ND® 135.00/M 
10 5.0 15 DZ23C10-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70] DZ23C10-FDITR-ND@ = 135.00/M 
1 5.0 20 DZ23C11DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C11DITR-ND 135.00/M 
an 5.0 20 DZ23C11-FDICT-ND@ -50 3.69 29.70) DZ23C11-FDITR-ND®@ = 135.00/M 
12 5.0 20 DZ23C12-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C12-FDITR-ND®@ = 135.00/M 
13 5.0 25 DZ23C13-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C13-FDITR-ND@ = 135.00/M 
15 5.0 30 DZ23C15-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C15-FDITR-ND@ 135.00/M 
16 5.0 40 DZ23C16-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C16-FDITR-ND® = 135.00/M 
18 5.0 50 DZ23C18-FDICT-ND® 50 3.69 29.70) DZ23C18-FDITR-ND® = 135.00/M 
20 5.0 50 DZ23C20-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C20-FDITR-ND®@  135.00/M 
22 5.0 55 DZ23C22DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C22DITR-ND 135.00/M 
22 5.0 55 0Z23C22-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C22-FDITR-ND@ = 135.00/M 
24 5.0 80 DZ23C24-FDICT-ND® -50 3.69 29.70) DZ23C24-FDITR-ND®@ = 135.00/M 
27 5.0 80 DZ23C27DICT-ND 45 3.60 27.00) — - 
27 5.0 80 DZ23C27-FDICT-ND@ -50 3.69 29.70) DZ23C27-FDITR-ND®@ = 135.00/M 
30 5.0 80 DZ23C30-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C30-FDITR-ND@  135.00/M 
33 5.0 80 DZ23C33-FDICT-ND® 50 3.69 29.70) DZ23C33-FDITR-ND@  135.00/M 
36 5.0 90 DZ23C36DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
36 5.0 90 DZ23C36-FDICT-ND@ -50 3.69 29.70) DZ23C36-FDITR-ND® 135.00/M 
39 5.0 90 DZ23C39-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70) DZ23C39-FDITR-ND@  135.00/M 
43 5.0 100 DZ23C43DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C43DITR-ND 135.00/M 
43 5.0 100 DZ23C43-FDICT-ND® 50 3.69 29.70) DZ23C43-FDITR-ND@ = 135.00/M 
47 5.0 100 DZ23C47-FDICT-ND@ -50 3.69 29.70) DZ23C47-FDITR-ND®@ = 135.00/M 
51 5.0 100 DZ23C51-FDICT-ND@ -50 3.69 29.70] DZ23C51-FDITR-ND®@ —135.00/M 
@ RoHS Compliant 
SOT-23 Top-View _[] 
Surface Mount 14 0.18 7 — é 
Zener Diodes - 350mW + = ror oO Reel 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izt_ |\mpedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zzt IzT (Q)) Part No. 1 10. = 100 | Part No. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 100 BZX84C2V4-FDICT-ND® 50 3.60 21.20] BZX84C2V4-FDITR-ND@  80.00/M 
2 5.0 100 BZX84C2V7-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|BZX84C2V7-FDITR-ND®  80.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3V0-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|BZX84C3V0-FDITR-ND®  80.00/M 
3.3 5.0 95 BZX84C3V3-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20] BZX84C3V3-FDITR-ND@ 80.00/M 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6DICT-ND 44 3.00 20.80) — _- 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|BZX84C3V6-FDITR-ND@ 80.00/M 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9-FDICT-NDe® 50 3.60 21.20|BZX84C3V9-FDITR-ND@ 80.00/M 
43 5.0 90 BZX84C4V3DICT-ND 44° 3.00 20.80) — _ 
43 5.0 90 BZX84C4V3-FDICT-ND® 50 3.60 21.20] BZX84C4V3-FDITR-ND®  80.00/M 
47 5.0 80 BZX84C4V7-FDICT-ND® 50 3.60 21.20] BZX84C4V7-FDITR-ND@  80.00/M 
51 5.0 60 BZX84C5V1-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20] BZX84C5V1-FDITR-ND®  80.00/M 
5.6 5.0 40 BZX84C5V6-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20|BZX84C5V6-FDITR-ND@  80.00/M 
6.2 5.0 10 BZX84C6V2-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20] BZX84C6V2-FDITR-ND@  80.00/M 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20] BZX84C6V8-FDITR-ND®  80.00/M 
78 5.0 15 BZX84C7V5-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|BZX84C7V5-FDITR-ND® 80.00/M 
8.2 5.0 15 BZX84C8V2-FDICT-ND® 50 3.60 21.20] BZX84C8V2-FDITR-ND®  80.00/M 
91 5.0 15 BZX84C9V1-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20} BZX84C9V1-FDITR-ND® 80.00/M 
10 5.0 20 BZX84C10-FDICT-ND*@ 50 3.60 21.20|BZX84C10-FDITR-ND®  80.00/M 
1 5.0 20 BZX84C11-FDICT-ND® 50 3.60 21.20} BZX84C11-FDITR-ND@ —80.00/M 
12 5.0 25 BZX84C12-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20|BZX84C12-FDITR-ND® 80.00/M 
13 5.0 30 BZX84C13-FDICT-ND® 50 3.60 21.20] BZX84C13-FDITR-ND@ —80.00/M 
15 5.0 30 BZX84C15-FDICT-ND*® 44 3.15 18.55|BZX84C15-FDITR-ND® = 70.00/M 
16 5.0 40 BZX84C16-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20] BZX84C16-FDITR-ND® —80.00/M 
18 5.0 45 BZX84C18-FDICT-ND*@® 44 3.15 18.55|BZX84C18-FDITR-ND®  70.00/M 
20 5.0 55 BZX84C20-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20|BZX84C20-FDITR-ND®  80.00/M 
22 5.0 55 BZX84C22DICT-ND 44° 3.00 20.80) — _ 
22 5.0 55 BZX84C22-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20] BZX84C22-FDITR-ND®@ —80.00/M 
24 5.0 70 BZX84C24-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20|BZX84C24-FDITR-ND® = 80.00/M 
27 2.0 80 BZX84C27-FDICT-ND® 50 3.60 21.20] BZX84C27-FDITR-ND@ —80.00/M 
30 2.0 80 BZX84C30-FDICT-ND*@ 50 3.60 21.20|BZX84C30-FDITR-ND@ — 80.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DIODES. Zener Diodes Zener Max. 
Aa gar Voltage | Test | Dynamic Tape & 
SOT-23 Surface Mount Zener Diodes — 350mW (Cont.) Reel° Vz@lzt |Current| Imped. Cut Tape Reel 
Nominal] Izt |Zzt@lzqT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
7ercria Taste | Maxiniilin Tape & (v) | (ma) | (0) [Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 47 | 50 | 80 |BZX84C4V7W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00|BZX84C4V7W-FDITR-ND@ 81.00/M 
Vz@Izt| Izr_ |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 51 | 50 | 60 |BZX84C5V1W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00|BZX84C5V1W-FDITR-ND@ 81.00/M 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 IzT (Q)| Part No. 110 100 | PartNo. 3,000 56 | 50 | 40 |BZX84C5V6W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C5V6W-FDITR-ND® 81.00/M 
36 2.0 90 | BZX84C36-FDICT-ND*@ 50 3.60 21.20|BZX84C36-FDITR-ND@  80.00/M 62 | 50 | 10 |BZX84c6V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V2WDITR-ND —81.00/M 
39 2.0 130 | BZX84C39-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20|BZX84C39-FDITR-ND® — 80.00/M 62 | 50 | 10  |BZX84C6V2W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|BZX84C6V2W-FDITR-ND@ 81.00/M 
43 2.0 150 | BZX84C43DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C43DITR-ND 80.00/M 68 | 50 | 15  |BZX84C6V8WDICT-ND 281 19.80 90.00]— = 
43 20 150 | BZX84C43-FDICT-ND® 50 3.60 21.20/BZX84C43-FDITR-ND® —80.00/M 68 | 50 | 15 |BZX84C6V8W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C6V8W-FDITR-ND@ 81.00/M 
47 20 170 | BZX84C47DICT-ND 44 3.00 20.80/— = 75 | 50 | 15  |BZX84C7VSW-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00|BZX84C7VS5W-FDITR-ND@ 81.00/M 
a 2.0 170 | BZX84C47-FDICT-ND*® 50 3.60 21.20/BZX84C47-FDITR-ND® — 80.00/M 82 | 50 | 15  |BZX84c8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C8V2WDITR-ND —81.00/M 
51 2.0 180 | BZX84C51-FDICT-ND® 50 3.60 21.20/BZX84C51-FDITR-ND® —_80.00/M 82 | 50 | 15  |BZX84C8V2W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|BZX84C8V2W-FDITR-ND@ 81.00/M 
MMBZ Series 91 | 50 | 15 |BZX84C9ViW-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C9V1W-FDITR-ND@ 81.00/M 
24 20 30 | MMBZ5221BDICT-ND 443.00 20.80|— = 10 | 50 | 20  |BZX84ctowDIcT-ND 2.81 19.80 90.00)BZX84C10WDITR-ND 81.00/M 
24 20 30 | MMBZ5221B-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20/MMBZ5221B-FDITR-ND@ 80.00/M 10 | 50 | 20 |BZX84C10W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C10W-FDITR-ND@  81.00/M 
27 20 30 | MMBZ5223B-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20/MMBZ523B-FDITR-ND@ 80.00/M 11 5.0 | 20 |BZX84C11W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C11W-FDITR-ND@ — 81.00/M 
3.0 20 30 | MMBZ5225B-FDICT-ND® .50 3.60 21.20|MMBZ5225B-FDITR-ND@ 80.00/M 12 | 5.0 | 25 _ |BZX84C12WDICT-ND 2.81 19.80 _90.00|— = 
3.3 20 28 MMBZ5226B-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20/MMBZ5226B-FDITR-ND@ 80.00/M 12 5.0 25 = |BZX84C12W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00)BZX84C12W-FDITR-ND@  81.00/M 
36 20 24) MMBZ5227BDICT-ND 443.00 20.801— _ 13 | 5.0 | 30 |BZX84C13W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C13W-FDITR-ND@ — 81.00/M 
36 | 20 24 | MMBZ5227B-FDICT-ND® .50 3.60 21.20| MMBZ5227B-FDITR-ND® 80.00/M 15 | 80 | 80 ee eecnaegs 802 19.80 108.00 Bee ae teegs 81.00/M 
39 20 93 | MMBZ5228BDICT-ND 44-300 20.80/— _ 16 | 50 | 40 |BZX84C16W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C16W-FDITR-ND@  81.00/M 
3.9 | 20 23 | MMBZ5228B-FDICT-ND® 43 3.02 19.80| MMBZ5228B-FDITR-ND® 81.00/M 18 | 5.0 | 45 | B2XesC(SWNDICTEND) 281 19.80 90.00 /B2XSsGIS WOITREND B1.00/M 
43 20 92 | MMBZ5229BDICT-ND 443.00 20.80/MMBZ5229BDITR-ND 80.00/M 18 | 50 | 45 |BZX84C18W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C18W-FDITR-ND@ — 81.00/M 
43 | 20 22 | MMBZ5229B-FDICT-ND® .50 3.60 21.20| MMBZ5229B-FDITR-ND® 80.00/M 20) 80 | 8 EU cias °02 19.80 100.00 ee eer aialmyiogm 81-00/M 
47 20 19 | MMBZ5030B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20/MMBZ5930B-FDITR-ND® 80.00/M 22 | 50 | 55 |BZX84C22W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/BZX84C22W-FDITR-ND@  81.00/M 
5 20 17 | MMBZ5031B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20/MMBZ5931B-FDITR-ND® 80.00/M 24 | 50 | 70 |BZX84C24W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/BZX84C24W-FDITR-ND@  81.00/M 
5.6 | 20 11 | MMBZ5232B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|MMBZ5232B-FDITR-ND® 80.00/M 27 | 20 | 80 (B2Xes02/WDIGIEND) 2.81 19.80 _ 90.00 IB2XBEC27 NO MTREND 81.00/M 
60 20 7 MMBZ5233B-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20|MMBZ5233B-FDITR-ND@ 80.00/M 27 | 20 | 80 |BZX84C27W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/BZX84C27W-FDITR-ND@  81.00/M 
62 0 7 MIMBZ5034B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20 |MMBZ5034B-FDITR-ND® 80.007 30 | 20 | 80 |BZX84C30W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/BZX84C30W-FDITR-ND@  81.00/M 
68 0 5 MMBZ5935BDICT.ND ‘44 300 2080(— _ 33 | 20 | 80 |BZX84C33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00) BZX84C33WDITR-ND 81.00/M 
68 0 5 MMBZ5235B-FDICT-ND@ 50 360 2120/MMBZ5295B-FDITR-ND® 80.00/M 33 | 20 | 80 |BZX84C33W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/BZX84C33W-FDITR-ND@  81.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BDICT.ND 443.00 20.80|— _ 36 | 20 | 90 |BZx84c36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/— - 
75 20 6 MMBZ5236B-FDICT-ND®@ 50 3.60 21.20/MMBZ5236B-FDITR-ND@ 80.00/M 36 | 20 | 90 |BZX84C36W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/BZX84C36W-FDITR-ND@ — 81.00/M 
82 20 3 MMBZ5237BDICT-ND 443.00 20.801 — 39 | 20 | 130 |BZX84¢39WDICT-ND 2.81 19.80 90.00) BZX84C39WDITR-ND 81.00/M 
82 0 8 MMBZ5237B-FDICT-ND® 50 360 21.20/MMBZ5237B-FDITR-ND® 80.00/m 39 | 20 | 130 |BZX84C39W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|BZX84C39W-FDITR-ND@ — 81.00/M 
87 20 8 MMBZ5238B-FDICT-ND®@ .50 3.60 21.20 /MMBZ5238B-FDITR-ND@ 80.00/M MMBZ Series 
94 20 10 | MMBZ5239BDICT-ND 44 3.00 20.80)— _ 24 | 20 | 30 |MMBZ5221BWDICT-ND 281 19.80 90.00]— = 
94 20 10 _|MMBZ5239B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|IMMBZ5239B-FDITR-ND@ 80.00/M 24 | 20 | 30 |MMBZ5221BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5221BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
10 20 17 | MMBZ5240BDICT-ND 443.00 20.80/— = 27 | 20 | 30 |MMBZ5223BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5223BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
10 20 17 | MMBZ5240B-FDICT-ND®@ .50 3.60 21.20|MMBZ5240B-FDITR-ND@ 80.00/M 3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5225BWDITR-ND —81.00/M 
11 20 22 |MMBZ5241B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5241B-FDITR-ND@ 80.00/M 3.0 | 20 | 30  |MMBZ5225BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5225BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
12 20 30 | MMBZ5242B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20/MMBZ5242B-FDITR-ND@ 80.00/M 33 | 20 | 28 |MMBZ5226BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5226BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
13 95 13 | MMBZ5243BDICT-ND 443.00 20.80 |— = 36 | 20 | 24 |MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5227BWDITR-ND —81.00/M 
13 95 13 |MMBZ5243B-FDICT-ND®@ 50 3.60 21.20 /MMBZ5243B-FDITR-ND@ 80.00/M 36 | 20 | 24 |MMBZ5227BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5227BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
15 85 16 | MMBZ5245B-FDICT-ND® .59 4.05 18.90 |MMBZ5245B-FDITR-ND@ 63.45/M 39 | 20 | 23 |MMBZ5228BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— _ 
16 78 17 | MMBZ5246BDICT-ND 44 3.00 20.80|MMBZ5246BDITR-ND 80.00/M 3.9 | 20 | 23 |MMBZ5228BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5228BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
16 78 17 | MMBZ5246B-FDICT-ND®@ .50 3.60 21.20|MMBZ5246B-FDITR-ND@ 80.00/M 43 | 20 | 22 |MMBZ5229BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5229BW-FDITR-ND® 81.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248B-FDICT-ND®@ .50 3.60 21.20 |MMBZ5248B-FDITR-ND@ 80.00/M 47 | 20 | 19 |MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5230BWDITR-ND —81.00/M 
20 62 25 |MMBZ5250B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|MMBZ5250B-FDITR-ND® 80.00/M 47 | 20 | 19 |MMBZ5230BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5230BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
22 56 29 | MMBZ5251B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5251B-FDITR-ND@ 80.00/M 54 20 | 17 |MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5231BWDITR-ND —81.00/M 
24 52 33 | MMBZ5252BDICT-ND 44 3.00 20.80|MMBZ5252BDITR-ND 80.00/M 54 20 | 17 _|MMBZ5231BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5231BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
24 5.2 33 |MMBZ5252B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5252B-FDITR-ND@ 80.00/M 56 | 20 | 11 |MMBZ5232BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5232BW-FDITR-ND® 81.00/M 
27 5.0 a1 MMBZ5254BDICT-ND 44 3.00 20.80|MMBZ5254BDITR-ND _80.00/M 62 | 20 | 7.0 |MMBZ5234BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5234BWDITR-ND —81.00/M 
o7 5.0 4 MMBZ5254B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5254B-FDITR-ND@ 80.00/M 6.2 20 7.0 |MMBZ5234BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00)MMBZ5234BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
28 45 44 | MMBZ5255BDICT-ND 44 3.00 20.80/— a 68 | 20 | 5.0 |MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BWDITR-ND —81.00/M 
28 45 44 |MMBZ5255B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5255B-FDITR-ND@ 80.00/M 68 | 20 | 5.0 |MMBZ5235BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5235BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
30 42 49 | MMBZ5256BDICT-ND 44 3.00 20.80|MMBZ5256BDITR-ND 80.00/M 75 | 20 | 60 |MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5236BWDITR-ND  81.00/M 
30 42 49  |MMBZ5256B-FDICT-ND® .50 3.60 21.20|MMBZ5256B-FDITR-ND@ 80.00/M 75 | 20 | 6.0 |MMBZ5236BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5236BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
33 38 58 | MMBZ5257B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20|MMBZ5257B-FDITR-ND@ 80.00/M 82 | 20 | 8.0 |MMBZ5237BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— en 
36 34 70 MMBZ5258BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5258BDITR-ND. 80.00/M 8.2 20 8.0 |MMBZ5237BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00)MMBZ5237BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
36 34 70  |MMBZ5258B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5258B-FDITR-ND@ 80.00/M 94 20 | 10  |MMBZ5239BWDICT-ND 2.81 19.80 _90.00|— = 
39 3.2 80  |MMBZ5259B-FDICT-ND@ .50 3.60 21.20|MMBZ5259B-FDITR-ND@ 80.00/M 94 20 | 10 |MMBZ5239BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5239BW-FDITR-ND® 81.00/M 
© BZX2-KIT-ND Digi-Key? SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ............... $45.99 : . Bees eerie tin sn a se eat be 
RoHS Compliant 11 20 | 22 |MMBZ5241BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5241BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
12 20 | 30 |MMBZ5242BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5242BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
13 | 95 | 13  |MMBZ5243BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5243BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
SOT-323 Surface Mount Zener ™ 15 | 85 | 16 |MMBZ5245BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5245BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
Diode — 200mW DigiGReel 16 | 78 | 17 |MMBZ5246BW-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/MMBZ5246BW-FDITR-ND® 81.00/M 
18 | 70 | 21 |MMBZ5248BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— _ 
Zener Max. 18 | 7.0 | 21 |MMBZ5248BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5248BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
Voltage ) Test Dynamic Tape & 20 | 62 | 25 |MMBZ5250BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— = 
Vz@lzt |Current) Imped. | Cut Tape a Reel 20 | 62 | 25 |MMBZ5250BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5250BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
Nominal @lzpy 2zt@lz1) Digi-Key! Erielig DiniKey Brielng 22 | 56 | 29 |MMBZS5251BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5251BWDITR-ND —81.00/M 
i) IGE Eee) Eth LO LOC OG) aN? Suu 22 | 56 | 29 |MMBZ5251BW-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/MMBZ5251BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
BZX Series 24 5.2 | 33 |MMBZ5252BWDICT-ND _—-2.81_‘19.80 _90.00|— - 
2.4 5.0 100 |BZX84C2V4WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |BZX84C2V4WDITR-ND 81.00/M 24 5.2 33 |MMBZ5252BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00)MMBZ5252BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
24 5.0 100 |BZX84C2V4W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00 |BZX84C2V4W-FDITR-ND® 81.00/M 27 5.0 4 MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00) MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M 
27 | 50 | 100 |BZX84C2V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |BZX84C2V7WDITR-ND —81.00/M 27 | 50 | 41 |MMBZ5254BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5254BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
27 | 50 | 100 |BZX84C2V7W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 |BZX84C2V7W-FDITR-ND@ 81.00/M 28 | 45 | 44 |MMBZ5255BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5255BWDITR-ND —81.00/M 
3.0 | 5.0 | 95 _|BZX84C3VOWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |— = 28 | 45 | 44 |MMBZ5255BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5255BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3VOW-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 |BZX84C3VOW-FDITR-ND® 81.00/M 30 42 49 MMBZ5256BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00] MMBZ5256BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
33 | 50 | 95  |BZX84C3V3W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 |BZX84C3V3W-FDITR-ND@ 81.00/M 33 | 38 | 58 |MMBZ5257BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00/MMBZ5257BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |— - 36 3.4 70 MMBZ5258BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— a 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00 |BZX84C3V6W-FDITR-ND® 81.00/M 36 3.4 70 MMBZ5258BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00] MMBZ5258BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00 |BZX84C3V9W-FDITR-ND® 81.00/M 39 3.2 80 MMBZ5259BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00) MMBZ5259BWDITR-ND 81.00/M 
43 | 50 | 90 |BZX84C4V3W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 |BZX84C4V3W-FDITR-ND® 81.00/M 39 | 32 | 80 |MMBZ5259BW-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00|MMBZ5259BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
47 | 50 | 80  |BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |BZX84C4V7WDITR-ND —81.00/M @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1286 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


§ Zener Diodes (Cont. 
SOT-363 Dual Isolated vn a 
Surface Mount Zener PA * i 
4 BZX MMBZ Di i@Reel” 
Diodes — 200mW Series LU Series LU 
Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
Vz @ Izt |Current] Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | Izt |ZzT@Izt |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 | 100 |BZX84C2V4S-FDICT-ND@x 3.35 22.00 120.00 /BZX84C2V4S-FDITR-ND@x 90.00/M 
2.7. 5.0 100 |BZX84C2V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C2V7SDITR-ND 90.00/M 
a7 5.0 100 |BZX84C2V7S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00/BZX84C2V7S-FDITR-ND® 90.00/M 
3.0 5.0 95  |BZX84C3VOS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZX84C3V0S-FDITR-ND®  90.00/M 
3.3 5.0 95 _|BZX84C3V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 
3.3 5.0 95 = |BZX84C3V3S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C3V3S-FDITR-ND@  90.00/M 
3.6 5.0 90 |BZX84C3V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _— 
3.6 5.0 90  |BZX84C3V6S-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZX84C3V6S-FDITR-ND®  90.00/M 
3.9 5.0 90 |BZX84C3V9SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _ 
3.9 5.0 90 _|BZX84C3V9S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C3V9S-FDITR-ND® —90.00/M 
43 5.0 90  |BZX84C4V3S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00/BZX84C4V3S-FDITR-ND®  90.00/M 
47 5.0 80 |BZX84C4V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C4V7SDITR-ND 90.00/M 
47 5.0 80 |BZX84C4V7S-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|BZX84C4V7S-FDITR-ND®  90.00/M 
5.1 5.0 60 |BZX84C5V1S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C5V1S-FDITR-ND@  90.00/M 
5.6 5.0 40 |BZX84C5V6S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C5V6S-FDITR-ND@ —_90.00/M 
6.2 5.0 10  |BZX84C6V2S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C6V2S-FDITR-ND@  90.00/M 
6.8 5.0 15  |BZX84C6V8SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _- 
6.8 5.0 15 |BZX84C6V8S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C6V8S-FDITR-ND@ 90.00/M 
75 5.0 15 |BZX84C7V5SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C7V5SDITR-ND 90.00/M 
7.5 5.0 15 |BZX84C7V5S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C7V5S-FDITR-ND@ —90.00/M 
8.2 5.0 15  |BZX84C8V2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C8V2SDITR-ND 90.00/M 
8.2 5.0 15 |BZX84C8V2S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C8V2S-FDITR-ND@  90.00/M 
91 5.0 15  |BZX84C9V1SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C9V1SDITR-ND 90.00/M 
941 5.0 15  |BZX84C9V1S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C9V1S-FDITR-ND@  90.00/M 
10 5.0 20 _|BZX84C10S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C10S-FDITR-ND@ —_90.00/M 
11 5.0 20 = |BZX84C11SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZX84C11SDITR-ND 90.00/M 
11 5.0 20 = |BZX84C11S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C11S-FDITR-ND@  90.00/M 
12 5.0 25 = |BZX84C12SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _— 
12 5.0 25 ~—|BZX84C12S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C12S-FDITR-ND@  90.00/M 
13 5.0 30 |BZX84C13S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BZX84C13S-FDITR-ND@ _90.00/M 
15 5.0 30 — |BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _— 
15 5.0 30 |BZX84C15S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C15S-FDITR-ND@  90.00/M 
16 5.0 40 |BZX84C16S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C16S-FDITR-ND® 90.00/M 
18 5.0 45  |BZX84C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _ 
18 5.0 45 _|BZX84C18S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C18S-FDITR-ND® —_90.00/M 
20 5.0 55 ~—_|BZX84C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZX84C20SDITR-ND 90.00/M 
20 5.0 55 —|BZX84C20S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C20S-FDITR-ND@  90.00/M 
22 5.0 55 = |BZX84C22SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C22SDITR-ND 90.00/M 
22 5.0 55 = |BZX84C22S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C22S-FDITR-ND@  90.00/M 
24 5.0 70 _|BZX84C24SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C24SDITR-ND 90.00/M 
24 5.0 70 = |BZX84C24S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C24S-FDITR-ND@  90.00/M 
27 2.0 80 |BZX84C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 
27 2.0 80 |BZX84C27S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C27S-FDITR-ND@  90.00/M 
30 2.0 80 |BZX84C30S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C30S-FDITR-ND@ 90.00/M 
33 2.0 80 _|BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C33SDITR-ND 90.00/M 
33 2.0 80 |BZX84C33S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C33S-FDITR-ND®  90.00/M 
36 2.0 90  |BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _ 
36 2.0 90  |BZX84C36S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C36S-FDITR-ND@®  90.00/M 
39 2.0 130 |BZX84C39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C39SDITR-ND 90.00/M 
39 2.0 130 _|BZX84C39S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C39S-FDITR-ND@® —_90.00/M 
MMBZ Series 
24 20 30 = |MMBZ5221BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5221BSDITR-ND 90.00/M 
24 20 30 —|MMBZ5221BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5221BS-FDITR-ND® 90.00/M 
2.7 20 30 |MMBZ5223BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|MMBZ5223BS-FDITR-ND® 90.00/M 
3.0 20 30 —|MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5225BSDITR-ND 90.00/M 
3.0 20 30 |MMBZ5225BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5225BS-FDITR-ND® 90.00/M 
3.3 20 28 —|MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5226BSDITR-ND 90.00/M 
3.3 20 28 |MMBZ5226BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|MMBZ5226BS-FDITR-ND® 90.00/M 
3.6 20 24 — |MMBZ5227BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _ 
3.6 20 24 —|MMBZ5227BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5227BS-FDITR-ND® 90.00/M 
3.9 20 23 |MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5228BSDITR-ND 90.00/M. 
3.9 20 23 |MMBZ5228BS-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 |MMBZ5228BS-FDITR-ND® 81.00/M 
4.3 20 22 |MMBZ5229BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|MMBZ5229BS-FDITR-ND® 90.00/M 
47 20 19 |MMBZ5230BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— - 
47 20 19  |MMBZ5230BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5230BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
51 20 17___ |MMBZ5231BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5231BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
5.6 20 1 MMBZ5232BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |/MMBZ5232BS-FDITR-ND® 90.00/M 
6.0 20 7 MMBZ5233BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|/MMBZ5233BS-FDITR-ND® 90.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5234BSDITR-ND 90.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|/MMBZ5234BS-FDITR-ND® 90.00/M 
6.8 20 5 MMBZ5235BSDICT-ND. 3.13 22.00 100.00 |— = 
6.8 20 5 MMBZ5235BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 /MMBZ5235BS-FDITR-ND® 90.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5236BSDITR-ND 90.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00|/MMBZ5236BS-FDITR-ND® 90.00/M 
8.2 20 8 MMBZ5237BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5237BSDITR-ND 90.00/M 
8.2 20 8 MMBZ5237BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5237BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
8.7 20 8 MMBZ5238BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |/MMBZ5238BS-FDITR-ND® 90.00/M 
94 20 10 |MMBZ5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5239BSDITR-ND 90.00/M 
91 20 10 |MMBZ5239BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5239BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
10 20 17 |MMBZ5240BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5240BSDITR-ND 90.00/M 
10 20 17___|MMBZ5240BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5240BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
11 20 22 |MMBZ5241BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5241BS-FDITR-ND® 90.00/M 
12 20 30 —|MMBZ5242BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5242BSDITR-ND 90.00/M 
12 20 30 = |MMBZ5242BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5242BS-FDITR-ND® 90.00/M 
13 9.5 13 |MMBZ5243BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5243BSDITR-ND 90.00/M 
13 9.5 13 |MMBZ5243BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5243BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
15 8.5 16 |MMBZ5245BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5245BSDITR-ND 90.00/M 
15 8.5 16 |MMBZ5245BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5245BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
16 7.8 17 |MMBZ5246BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5246BSDITR-ND 90.00/M 
16 78 17 |MMBZ5246BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5246BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5248BSDITR-ND 90.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |/MMBZ5248BS-FDITR-ND® 90.00/M 
20 6.2 25 —|MMBZ5250BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5250BSDITR-ND 90.00/M 
20 6.2 25 |MMBZ5250BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5250BS-FDITR-ND® 90.00/M 
22 5.6 29 —|MMBZ5251BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5251BSDITR-ND 90.00/M 
22 5.6 29  |MMBZ5251BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5251BS-FDITR-ND® 90.00/M 
24 5.2 33 |MMBZ5252BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5252BSDITR-ND 90.00/M 


Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
Vz @ Izj |Current} Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | Izt |ZzT@Izt |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(v) | (mA) | (0) |Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
24 5.2 33  |MMBZ5252BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00)/MMBZ5252BS-FDITR-ND® 90.00/M 
27 5.0 At MMBZ5254BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5254BSDITR-ND 90.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00)/MMBZ5254BS-FDITR-ND® 90.00/M 
28 45 44 |MMBZ5255BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5255BSDITR-ND 90.00/M 
28 45 44 |MMBZ5255BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00)/MMBZ5255BS-FDITR-ND® 90.00/M 
30 4.2 49 |MMBZ5256BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— _— 
30 4.2 49 |MMBZ5256BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMBZ5256BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
33 3.8 58 — |MMBZ5257BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00)MMBZ5257BSDITR-ND 90.00/M 
33 3.8 58 |MMBZ5257BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00)/MMBZ5257BS-FDITR-ND® 90.00/M 
36 3.4 70 |MMBZ5258BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5258BSDITR-ND 90.00/M 
36 3.4 70  |MMBZ5258BS-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00)/MMBZ5258BS-FDITR-ND® 90.00/M 
39 3.2 80 |MMBZ5259BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5259BSDITR-ND 90.00/M 
39 3.2 80 |MMBZ5259BS-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|MMBZ5259BS-FDITR-ND@ 90.00/M 


@ RoHS Compliant 


* NEW! 


SOT-363 Triple Isolated iH Digi Reel’ 
Surface Mount AE 
Zener Diodes — 200mW 
Zener Max. 
Voltage | Test |Dynamic Tape & 
Vz @ IzT |Current | Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | lzt |ZzT@lzT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(v) | (mA) | (0) {Part No. 10 100 1,000 /Part No. 3,000 
51 5 60 |BZX84C5V1TS-FDICT-ND 5.25 45.00 300.00/BZX84C5V1TS-FDITR-ND 210.00/M 
5.6 5 40  |BZX84CS5V6TS-FDICT-ND 5.25 45.00 300.00)BZX84C5V6TS-FDITR-ND 210.00/M 
6.2 5 10  |BZX84C6V2TS-FDICT-ND 5.25 45.00 300.00|BZX84C6V2TS-FDITR-ND 210.00/M 
12 § 25 —|BZX84C12TS-FDICT-ND 5.25 45.00 300.00/BZX84C12TS-FDITR-ND  210.00/M 
27 2 80 —|BZX84C27TS-FDICT-ND 5.25 45.00 300.00|BZX84C27TS-FDITR-ND 210.00/M 
SOT-363 Quad Isolated OO Digi®Reel® [fous 
Surface Mount a ® 
Zener Diodes — 200mW “OU L 
Zener Max. 
Voltage | Test |Dynamic Tape & 
Vz @ IzT | Current | Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | lzt |ZzT@lzT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(vy) | (mA) | (0) {Part No. 10 100 1,000 /Part No. 3,000 
20 5 55 — |QZX363C20-FDICT-ND 6.30 54.00 360.00|0ZX363C20-FDITR-ND 252.00/M 
SOT-523 O Digi@Reel’ {Rous 
Surface Mount s 2) 
Zener Diodes — 150mW L 
Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
Vz @ Izy |Current| Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | IzT |ZzT@IzT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(v) | (mA) | (0) _ [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
10 5 20 |BZX84C10T-FDICT-ND 3.35 22.00 120.00 |BZX84C10T-FDITR-ND 90.00/M 
NEW! SOT-523 
Dual Surface Mount 
Zener Diodes — 220mW 
Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
Vz @ Iz |Current| Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | Izt |ZzT@IztT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Vv) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 /Part No. 3,000 
6.8 5 15 | DZL6V8AXV3DICT-ND 4.31 34.65 220.50 |DZL6V8AXV3DITR-ND 157.50/M 
SMA Surface Mount Zener Diodes Digi 
1.0W, 5% Tolerance 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
Vz @Izz| Izt | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zz7@Iz7(Q) | Part No. 10 100 500 | Part No. 5,000 
6.1 100 5.0 SMAZ5V1-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00|SMAZ5V1-FDITR-ND = 128.00/M 
5.6 100 2.0 SMAZ5V6-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ5V6-FDITR-ND 128.00/M 
6.2 100 2.0 SMAZ6V2-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00} SMAZ6V2-FDITR-ND —_ 128.00/M 
6.8 100 2.0 SMAZ6V8-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ6V8-FDITR-ND 128.00/M 
7.5 100 2.0 SMAZ7V5-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ7V5-FDITR-ND___128.00/M 
8.2 100 2.0 SMAZ8V2-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ8V2-FDITR-ND 128.00/M 
91 50 40 SMAZ9V1-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00|SMAZ9V1-FDITR-ND —_128.00/M 
10 50 4.0 SMAZ10-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ10-FDITR-ND 128.00/M 
12 50 7.0 SMAZ12-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ12-FDITR-ND 128.00/M 
16 50 10 SMAZ15-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ15-FDITR-ND 128.00/M 
16 25 15 SMAZ16-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ16-FDITR-ND 128.00/M 
18 25: 15 SMAZ18-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ18-FDITR-ND 128.00/M 
20 25: 15 SMAZ20-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ20-FDITR-ND 128.00/M 
22 25 15 SMAZ22-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ22-FDITR-ND 128.00/M 
24 25 15 SMAZ24-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ24-FDITR-ND 128.00/M 
27 25 15 SMAZ27-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ27-FDITR-ND 128.00/M 
30 25: 15 SMAZ30-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ30-FDITR-ND 128.00/M 
33 25 15 SMAZ33-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ33-FDITR-ND 128.00/M 
36 10 40 SMAZ36-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ36-FDITR-ND 128.00/M 
39 10 40 SMAZ39-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00 | SMAZ39-FDITR-ND 128.00/M 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(T0991) 1287 


Glass Passivated Bridge Rectifiers 
LES. Storage Temperature: -65°C ~ 150°C g @PReel° 


Fig. 1 — RH and HD Series 


Maximum Maximum | Maximum |Maximum| Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape and Reel 
Rectified Reverse Current Voltage Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Drop (V) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series — RoHS Compliant 
200 30 1.15 -55 ~ 150 RHO2DICT-ND 1.08 87 65 RHO2DITR-ND 480.00/M 
1 0.5 400 30 1.15 -55 ~ 150 RHO4DICT-ND 1.08 84 72 RHO4DITR-ND 336.00/M 
600 30 At -55 ~ 150 RHO6DICT-ND 1.12 89 76 RHO6DITR-ND 351.00/M 
HD Series — RoHS Compliant 
100 30 1.0 -55 ~ 150 HDO1DICT-ND .78 58 47 HDO1DITR-ND 210.00/M 
1 08 200 30 1.0 -65 ~ 150 HDO2DICT-ND 68 53 45 HDO2DITR-ND 210.00/M 
‘ 400 30 1.0 -55 ~ 150 HDO4DICT-ND 72 56 48 HDO4DITR-ND 224.00/M 
600 30 1.0 -65 ~ 150 HDO6DICT-ND at -60 51 HDO6DITR-ND 238.00/M 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape and Reel§ 
Rectified Reverse Current Forward Range Digi-Key Price Each Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) (eC) Part No. 1 10 100 500 1,500 % ; 
DF-S Series — RoHS Compliant Fig: 2 = DFS Series 
50 50 At -65 ~ 150 DF15005SDICT-ND 95 74 63 53 325.50/M 
100 50 4:4 -65 ~ 150 DF1501SDICT-ND 95 74 63 53 325.50/M «8.46 >| 
200 50 Al -65 ~ 150 DF1502SDICT-ND 295. 74 63 53 325.50/M oy : 
2 1.5 400 50 AGA -65 ~ 150 DF1504SDICT-ND 95 74 63 53 325.50/M 
600 50 AA -65 ~ 150 DF1506SDICT-ND 1.08.84 72 60 372.00/M 2.59 
800 50 11 -65 ~ 150 DF1508SDICT-ND 1.16 92 79 65 405.00/M a 
1000 50 14 -65 ~ 150 DF1510SDICT-ND 1.16 92 79 65 405.00/M les A 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating Si 
Average Reverse Surge Instant. Temperature os 1.52 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each lar 10.29 saa . 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 
DF-S Series — RoHS Compliant 
50 50 tA: -65 ~ 150 DFOOSSDI-ND 86 67 52 .38 
100 50 VA -65 ~ 150 DFO1SDI-ND 77 60 46 .34 
200 50 V1 -65 ~ 150 DFO2SDI-ND 86 67 52 .38 
2 1.0 400 50 VA -65 ~ 150 DFO4SDI-ND 86 67 52 .38 
600 50 alk -65 ~ 150 DFO6SDI-ND. 99 77 60 44 
800 50 ‘Tat -65 ~ 150 DFO8SDI-ND 1.08 84 65 48 
1000 50 ial -65 ~ 150 DF10SDI-ND 1.08 84 65 48 
DF-M Series — RoHS Compliant 
50 45 a PE -65 ~ 150 DFOOSMDI-ND 68 53 Al -30 
100 45 V1 -65 ~ 150 DFO1MDI-ND 68 53 Al -30 
200 45 1 -65 ~ 150 DFO2MDI-ND 68 53 Al .30 
3 1.0 400 45 V1 -65 ~ 150 DFO4MDI-ND 68 53 Al -30 
600 45 tel, -65 ~ 150 DFO6MDI-ND 81 63 49 36 
800 45 a sk -65 ~ 150 DFO8MDI-ND 90 .70 54 40 
1000 45 V1 -65 ~ 150 DF10MDI-ND -90 70 54 40 
WxxG Series — RoHS Compliant 
50 50 1.0 -65 ~ 150 WOO5GDI-ND 73 54 43 .28 
100 50 1.0 -65 ~ 150 W01GDI-ND 78 58 46 -30 
200 50 1.0 -65 ~ 150 W02GDI-ND 68 53 AL .30 
4 1.5 400 50 1.0 -65 ~ 150 W04GDI-ND 72 56 44 32 
600 50 1.0 -65 ~ 150 WO6GDI-ND wh: 60 A6 34 
800 50 1.0 -65 ~ 150 WO08GDI-ND .78 58 A6 .30 
1000 50 1.0 -65 ~ 150 W10GDI-ND 81 63 49 -36 
KBP Series — RoHS Compliant 
50 40 a SE -65 ~ 125 KBPOO5G-ND 1.08 84 65 48 
100 40 V1 -65 ~ 125 KBP01G-ND 94 82 63 A7 
200 40 V1 -55 ~ 125 KBP02G-ND 98 85 65 49 
1.5 400 40 V1 -65 ~ 125 KBP04G-ND 1.01 88 68 50 
600 40 Vel, -65 ~ 125 KBPO6G-ND 1.05 91 70 52 
800 40 i sk -65 ~ 125 KBPO8G-ND 1.13 98 15 56 
5 1000 40 al -65 ~ 125 KBP10G-ND 1.20 1.04 -80 -60 
50 65 11 -65 ~ 150 KBP2005GDI-ND 1.08 84 65 48 
100 65 5 Bs -65 ~ 150 KBP201GDI-ND 94 82 63 47 
200 65 a PE -65 ~ 150 KBP202GDI-ND 98 85 65 49 
2.0 400 65 V1 -65 ~ 150 KBP204GDI-ND 1.01 88 68 50 
600 65 VA -65 ~ 150 KBP206GDI-ND 1.05 91 .70 52 
1000 65 ‘tel -65 ~ 150 KBP210GDI-ND 1.20 1.04 .80 -60 
GBU Series — RoHS Compliant 
100 150 1.0 -55 ~ 150 GBU401DI-ND 1.54 1.34 1.03 76 
4.0 400 150 1.0 -55 ~ 150 GBU404DI-ND 1.61 1.40 1.08 -80 
1000 150 1.0 -55 ~ 150 GBU410DI-ND 1.63 1.53 1.23 77 
100 175 1.0 -55 ~ 150 GBU601DI-ND 1.76 1.53 1.18 87 
6.0 400 175 1.0 -55 ~ 150 GBU604DI-ND 1.84 1.60 1.23 91 
6 1000 175 1.0 -55 ~ 150 GBU610DI-ND 1.79 1.68 1.35 -84 
50 200 1.0 -55 ~ 150 GBU8005DI-ND 1.63 1.53 1.23 77 
100 200 1.0 -55 ~ 150 GBU801DI-ND 1.66 1.56 1.25 .78 
8.0 200 200 1.0 -55 ~ 150 GBU802DI-ND 1.70 1.59 1.28 -80 
‘ 400 200 1.0 -55 ~ 150 GBU804DI-ND 1.73 1.62 1.30 81 
600 200 1.0 -55 ~ 150 GBUS806DI-ND 1.79 1.68 1.35 84 
1000 200 1.0 -55 ~ 150 GBU810DI-ND 2.02 1.89 1.52 95 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ6005-FDI-ND@ 2.05 1.92 1.54 96 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ601-FDI-ND® 241 1.98 1.59 99 
6.0 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ602-FDI-ND® 2.14 2.01 1.61 1.01 
‘ 400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ604-FDI-ND@ 2.18 2.04 1.64 1.02 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ606-FDI-ND@ 2.24 2.10 1.68 1.05 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ610-FDI-ND® 2.43 2.28 1.83 1.14 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005DI-ND 1.84 1.43 1.13 92 
7 50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005-FDI-ND@ 2.18 2.04 1.64 1.02 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801DI-ND® 1.89 1.47 1.17 95 
8.0 100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801-FDI-ND® 2.24 2.10 1.68 1.05 
. 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ802-FDI-ND® 2.27 2.13 1.71 1.07 
400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ804-FDI-ND@ 2.30 2.16 1.73 1.08 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ806-FDI-ND@ 2.37 2.22 1.78 Bl fal 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ810-FDI-ND® 2.62 2.46 1.97 1.23 
RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1288 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DOES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont.) Digi@Reel” | F's &— G8 Series 


Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating ae 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (Vv) 8.3ms (A) Voltage (V) (°c) Part No. 1 10 100 500 
50 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ10005-FDI-ND@ o27 624974 1.07 
100 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1001-FDI-ND® 234 219 176 1.10 
200 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1002-FDI-ND@ 237 222 178 1.414 
100 400 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1004-FDI-ND¢@ 240 225 180 1.13 
600 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1006-FDI-ND® 2.46 2.31 185 1.16 
1000 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1010-FDI-ND@ 282 264 212 1.32 a LL | ls33 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ15005-FDI-ND® 246 2.31 185 1.16 5.33 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1501-FDI-ND® 256 240 192 1.20 
200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1502-FDI-ND@ 259 243 195 1.22 
15.0 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504DI-ND 2.21 173 18704144 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504-FDI-ND® 262 246 197 1.23 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1506-FDI-ND@ 269 252 202 1.26 
7 1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1510-FDI-ND® 294 276 2.21 1.38 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005DI-ND 213 166 132 1.07 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005-FDI-ND@ 253 237 190 1.9 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2001-FDI-ND® 259 243 195 1.22 
20.0 200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2002-FDI-ND@ 262 246 197 1.23 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004-FDI-ND@ 269 252 202 1.26 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2006-FDI-ND® 2.75 258 207 1.29 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2010-FDI-ND@ 2.98 279 224 1.40 
50 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ25005-FDI-ND® 2.75 258 207 1.29 
100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501-FDI-ND® 282 264 212 1.32 2.70| 
be 200 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2502-FDI-ND@ 291 273 219 1.7 10.205. ll s770 
400 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2504-FDI-ND® 298 279 224 1.40 7.70 
600 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2506-FDI-ND® 3.04 285 228 143 
1000 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2510-FDI-ND@ 3.06 281 215 148 
GBPC Series — RoHS Compliant 
50 300 14 -65 ~ 150 GBPC15005DI-ND 3.00 275 210 145 
100 300 14 -55 ~ 150 GBPC1501DI-ND 345 317 242 167 Fig. 8 — GBPC Series 
200 300 14 -55 ~ 150 GBPC1502DI-ND 360 330 252 1.74 
15.0 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC1504DI-ND 3.75 344 263 1.82 =28.83->1 
600 300 {a -55 ~ 150 GBPC1506DI-ND 3.75 344 263 1.82 
800 300 {a -55 ~ 150 GBPC1508DI-ND 405 372 284 1.96 1496 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC1510DI-ND 420 385 294 203 
100 300 14 -55 ~ 150 GBPC2501DI-ND 360 330 252 1.74 
200 300 {4 -55 ~ 150 GBPC2502DI-ND 3.75 344 263 1.82 
8 a 400 300 1A -55 ~ 150 GBPC2504DI-ND 3.75 344 263 1.82 
600 300 434 -55 ~ 150 GBPC2506DI-ND 3.75 344 263 1.82 
800 300 {4 -55 ~ 150 GBPC2508DI-ND 420 385 294 2.03 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC2510DI-ND 420 385 294 203 
100 400 14 -55 ~ 150 GBPC3501DI-ND 390 358 273 1.89 
200 400 14 -55 ~ 150 GBPC3502DI-ND 4.05 372 284 1.96 
450 400 400 4A -55 ~ 150 GBPC3504DI-ND 420 385 294 203 Hole for 
600 400 14 -55 ~ 150 GBPC3506DI-ND 420 385 294 2.03 #10 Screw- 
800 400 14 -55 ~ 150 GBPC3508DI-ND 450 413 315 218 5.59 Dia. 
1000 400 14 -55 ~ 150 GBPC3510DI-ND 465 427 326 2.25 
@ RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Max. Average | Max. Peak Max. Surge | Max. Reverse | Max. Forward 116.0044 9.0545, 
Rectified Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 35.0 
Fig. | Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (yA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 
50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
1 4.0 100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
50 200 10.0 1.0 PB60SDI-ND 169 «©6147, 1.413 8g || Fig? 
100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.69 1.47 1.13 84 6.35 
2 6.0 . 15.49: 
200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 169 147° «11384 9 — | 8, i = 
600 200 10.0 1.0 PB66-FDI-ND 1.69 1.47 1.13 84 
15.49 i @) 
50 300 10.0 11 MB1505-ND 3.00 2.75 2.10 1.45 o o 
15.0 200 300 10.0 11 MB152-ND 3.30 3.03 2.31 1.60 
600 300 10.0 5 Ba MB156WDI-ND 3.60 3.30 2.52 1.74 
200 300 10.0 be MB252DI-ND 3.45 3.17 2.42 1.67 Fig. 3 
400 300 10.0 i ea MB254-ND 3.60 3.30 2.52 1.74 : 
3 25.0 11.48 12.19 
600 300 10.0 5 MB256DI-ND 3.75 3.44 2.63 1.82 named pcm pe 28.96 —4| 8 
+ 4 
50 400 10.0 1.2 MB3505-FDI-ND 2.97 2.59 1.93 1.54 ——— = I 2 
2) 
200 400 10.0 1.2 MB352-ND 3.60 3.30 252 1.74 28,96 (o) 3 
35.0 200 400 10.0 1.2 MB352-FDI-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 | ate 1 1 
400 400 10.0 1.2 MB354-ND 3.75 3.44 2.63 1.82 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1289 


Ss H ig h-Efficien cy Rectifiers * Operating and Storage Temperature: -65°C ~ 175°C 


INCORPORATED + Reverse recovery test @ 1.0A, V, = 30V Dimerisions indian 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Fig. 1 — DO-41 
Average Peak Surge | Reverse | Forward | Reverse 
Rectified Reverse | Current | Current | Voltage | Recovery Cut Tape O86 272 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel ° f 
Fig. (A) (Vv) (A) (uA) (Vv) (nS) | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing = 
bos.4o 52 Tos 20d 
50 50 5.0 1.0 50 HER101DICT-ND AL 3.00 21412 |= _ — 
{ ‘ip 100 50 5.0 1.0 50 HER102DICT-ND A6 3.38 23.76 | — _ _ 
, 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND AB 3.56 25.08 | — Fig. 2— DO-201AD 
300 50 5.0 1.0 50 HER104DICT-ND 48 3.70 26.64 | — _ — 
1.32 48.35 
50 200 10.0 1.0 50 HER301DICT-ND 63 5.00 37.50 | HER301DITR-ND 1,200 200.00/M 
2 3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 5.60 42.00 | HER3O3DITR-ND 1,200 224.00/M Loe co PF 95 4o__| 
400 200 10.0 1.0 50 HER305DICT-ND 72 5.76 43.20 | — _ _ 


General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel’ 
Silicon and Glass Passivated Rectifiers 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Fig. 1 — DO-41 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (VRRM) (A) (v) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Oty. Pricing 0.86 272 
50 30 1 1N4001DICT-ND@ 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4001DITR-ND® 5,000 20.00/M at 
100 30 14 1N4002DICT-ND® 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4002DITR-ND® 5,000 20.00/M los 40521 Fos 40] 
200 30 1 1N4003DICT-ND@ 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4003DITR-ND® 5,000 20.00/M 
400 30 11 1N4004DICT-ND@ 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4004DITR-ND® 5,000 20.00/M 
600 30 11 1N4005DICT-ND@ 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4005DITR-ND® 5,000 20.00/M : 
800 30 11 | 1N4006DICT-ND® 30 «1.96 8.50 28.00 | 1N4006DITR-ND® 5,000 20.00m | | Fig-2— SMB 
1 1.0 1,000 30 1 1N4007DICT-ND@ 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4007DITR-ND® 5,000 20.00/M 
50 30 1.0 1N4001GDICT-ND® AB 3.30 15.40 59.40 | 1N4001GDITR-ND® 5,000 44.00/M 
100 30 1.0 1N4002GDICT-ND® 53 3.60 16.80 64.80 | 1N4002GDITR-ND® 5,000 48.00/M 3/04 = 
200 30 1.0 1N4003GDICT-ND® 57 3.90 18.20 70.20 | 1N4003GDITR-ND® 5,000 52.00/M | 221 
400 30 1.0 1N4004GDICT-ND® 59 4.05 18.90 72.90 | 1N4004GDITR-ND® 5,000 54.00/M 
600 30 1.0 1N4005GDICT-ND® 64 4.35 20.30 78.30 | 1N4005GDITR-ND® 5,000 58.00/M 
800 30 1.0 1N4006GDICT-ND® 39 2.79 16.43 77.50 | 1N4006GDITR-ND® 5,000 55.80/M - 
1,000 30 1.0 1N4007GDICT-ND® AL 2.97 17.49 82.50 | 1N4007GDITR-ND® 5,000 59.40/M fi 
50 30 11 S1AB-FDICT-ND@ 48 3.35 22.00 120.00 | S1AB-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M a nae Sil 2.62 
100 30 1 S1BB-FDICT-ND@ AQ 3.48 22.88 124.80 | S1BB-FDITR-ND@ 3,000 93.60/M ‘ 
200 30 1 S1DB-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 132.00 | S1DB-FDITR-ND® 3,000 99.00/M 
1.0 400 30 11 S1GB-FDICT-ND® 53 3.75 24.64 134.40 | S1GB-FDITR-ND® 3,000 100.80/M Fig. 3 — MELF (DL-41) 
600 30 14 S1JB-FDICT-ND@ 55 3.89 25.52 139.20 | S1JB-FDITR-ND@ 3,000 104.40/M 
800 30 vA S1KB-FDICT-ND@ AQ 3.85 26.60 161.00 | S1KB-FDITR-ND@ 3,000 119.00/M 
1,000 30 11 | SIMB-FDICT-ND@ 48 3.80 26.22 158.70 | S1MB-FDITR-ND® 3,000 117.30/M I epee 
50 30 1.6 S2A-FDICT-ND® 43 3.13 22.00 100.00 | S2A-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
100 30 1:5 $2B-FDICT-ND® 43 3.13 22.00 100.00 | S2B-FDITR-ND® 3,000 90.00/M ar | 
200 30 1:6 S2D-FDICT-ND@ 48 3.35 22.00 120.00 | S2D-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
400 30 1.6 S2GDICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | — =— _ 
15 400 30 1:5 S2G-FDICT-ND@ 43 3.13 22.00 100.00 | S2G-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
2 600 30 1.6 $2J-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2J-FDITR-ND® 3,000 102.00/M Fig. 4— SMA 
800 50 1.15 S2KDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2KDITR-ND 3,000 102.00/M 
800 50 1.15 S2K-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2K-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 1.63 | 4.60 
1,000 30 1.5 S2M-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2M-FDITR-ND@ 3,000 102.00/M 
50 100 1.15 S3AB-FDICT-ND@ 73 5.33 42.90 273.00 | S3AB-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
100 100 1.15 S3BB-FDICT-ND@ 23 5.33 42.90 273.00 | S3BB-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
200 100 1.15 S3DB-FDICT-ND® 73 5.33 42.90 273.00 | S3DB-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
3.0 400 100 1.15 S3GB-FDICT-ND® 73 5.33 42.90 273.00 | S3GB-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
600 100 1.15 S3JB-FDICT-ND@ eA 5.95 51.00 340.00 | S3JB-FDITR-ND® 3,000 238.00/M 
800 100 1.15 S3KB-FDICT-ND® tt 5.95 51.00 340.00 | S3KB-FDITR-ND® 3,000 238.00/M 
1,000 100 1.15 S3MB-FDICT-ND® Bes 5.95 51.00 340.00 | SSMB-FDITR-ND@ 3,000 238.00/M 
50 30 1 DL4001-FDICT-ND@ AQ 3.51 20.67 97.50 | DL4001-FDITR-ND@ 5,000 70.20/M 
100 30 VA DL4002-FDICT-ND@ AQ 3.51 20.67 97.50 | DL4002-FDITR-ND® 5,000 70.20/M 
200 30 VA DL4003-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 75.00 | DL4003-FDITR-ND® 5,000 70.20/M 
3 1.0 400 30 VA DL4004-FDICT-ND@ AQ 3.51 20.67 97.50 | DL4004-FDITR-ND® 5,000 70.20/M 
600 30 11 DL4005-FDICT-ND@ 53 3.78 22.26 105.00 | DL4005-FDITR-ND® 5,000 75.60/M 
800 30 1 DL4006-FDICT-ND® 53 3.78 22.26 105.00 | DL4006-FDITR-ND® 5,000 75.60/M 
1,000 30 14 DL4007-FDICT-ND@ 53 3.78 22.26 105.00 | DL4007-FDITR-ND® 5,000 75.60/M 
50 30 1.0 S1A-FDICT-ND® AT 3.23 22.36 98.90 | S1A-FDITR-ND® 5,000 77.00/M 
100 30 1 S1B-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 108.00 | S1B-FDITR-ND® 5,000 76.50/M 
200 30 1.0 S1D-FDICT-ND@ 44 3.08 20.24 110.40 | S1D-FDITR-ND@ 5,000 78.20/M 
1.0 400 30 1.0 S1G-FDICT-ND@ AS 3.15 20.68 112.80 | S1G-FDITR-ND® 5,000 79.90/M 
600 30 14 S1J-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 96.00 | S1J-FDITR-ND® 5,000 82.00/M 
800 30 1.0 S1K-FDICT-ND® 53 3.75 24.64 134.40 | S1K-FDITR-ND® 5,000 95.20/M 
1,000 30 1.0 S1M-FDICT-ND@ A5 3.52 24.32 147.20 | SIM-FDITR-ND@ 5,000 102.40/M 
50 50 1.15 S2AA-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2AA-FDITR-ND@ 5,000 96.00/M 
4 100 50 1.15 S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | — _ _ 
100 50 1.15 S2BA-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2BA-FDITR-ND@ 5,000 96.00/M 
200 50 1.15 S2DA-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2DA-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 
15 400 50 1.15 S2GA-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 | S2GA-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 
600 50 1.15 S2JADICT-ND AB 3.50 25.20 126.00 | — 
600 50 1.15 S2JA-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 161.00 | S2UA-FDITR-ND@ 5,000 112.00/M 
800 50 1.15 S2KA-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 161.00 | S2KA-FDITR-ND® 5,000 112.00/M 
1,000 50 1.15 S2MA-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 161.00 | S2MA-FDITR-ND@ 5,000 112.00/M 
50 100 1.15 S3A-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 294.00 | S3A-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
5 3.0 100 100 1.15 S3B-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 294.00 | S3B-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
200 100 1.15 S3D-FDICT-ND@ 78 5.74 46.20 294.00 | S3D-FDITR-ND@ 3,000 210.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EXODES. General Purpose and Schottky Diodes 


Silicon and Glass Passivated Rectifiers (Cont.) 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Fig. 7 — DO-201AD 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 6.35 
Fig. (A) (VRRM) (A) (V) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing ps2 i |= 
400 100 1.15 S3G-FDICT-ND@ 78 5.74 46.20 294.00 | S3G-FDITR-ND® 3,000 210.00/M t 
600 100 1.15 S3J-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 360.00 | S3J-FDITR-ND® 3,000 252.00/M L240 I22917 96.40 | 
3.0 800 100 1.15 S3KDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 |— _ = 
800 100 1.15 S3K-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 360.00 | S3K-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
1,000 100 1.15 S3M-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 360.00 | S3M-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
50 100 1.15 S5AC-FDICT-ND@ 72 5.60 48.00 320.00 | S5AC-FDITR-ND® 3,000 224.00/M 
100 100 1.15 S5BC-FDICT-ND@ AT §.95 51.00 340.00 | S5BC-FDITR-ND® 3,000 238.00/M 
5 200 100 1.15 S5DC-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 360.00 | SSDC-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
50 400 100 1.15 S5GC-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 400.00 | S5GC-FDITR-ND® 3,000 280.00/M 
: 600 100 1415 S5JC-FDICT-ND@ 95 7.35 63.00 420.00 | S5JC-FDITR-ND® 3,000 294.00/M 
800 100 1.15 SSKCDICT-ND 92 7.36 55.20 — | SS5KCDITR-ND 3,000 306.00/M 
800 100 1.15 S5KC-FDICT-ND@ 1.04 8.05 69.00 460.00 | SSKC-FDITR-ND® 3,000 322.00/M Fig. 9 — PowerDI™ 123 
1,000 100 1.15 S5MC-FDICT-ND@ 1.08 8.50 72.50 475.00 | SSMC-FDITR-ND® 3,000 337.50/M 
8.0 800 200 0.985 S8KCDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 480.00 | S8KCDITR-ND® 3,000 336.00/M oe 
4 1,000 200 0.985 S8MCDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 480.00 | S8MCDITR-ND® 3,000 336.00/M F 
800 70 1.0 RL206DICT-ND@ 39 2.63 18.20 80.50 | RL206DITR-ND@ 4,000 70.00/M 
50 65 AA 2A01GDICT-ND® 43 3.06 18.02 85.00 | 2A01GDITR-ND® 4,000 68.00/M 
100 65 1 2A02GDICT-ND® 43 3.06 18.02 85.00 | 2A02GDITR-ND® 4,000 68.00/M 
6 2.0 200 65 14 2A03GDICT-ND® 43 3.06 18.02 85.00 | 2A03GDITR-ND@ 4,000 68.00/M 
400 65 1 2A04GDICT-ND® AB 3.42 20.14 95.00 | 2A04GDITR-ND® 4,000 76.00/M 
600 65 1 2A05GDICT-ND® AB 3.33 19.61 92.50 | 2A05GDITR-ND® 4,000 74.00/M 
800 65 1 2A06GDICT-ND® 53 3.78 22.26 105.00 | 2A06GDITR-ND® 4,000 84.00/M 
1,000 65 14 2A07GDICT-ND® 43 3.02 19.80 108.00 | 2A07GDITR-ND® 4,000 81.00/M 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND@ AB 3.33 19.61 — | 1N5400DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
100 200 0.95 1N5401DICT-ND@ AB 3.33 19.61 — | 1N5401DITR-ND® 1,200 85.00/M 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND@ AB 3.33 19.61 — | 1N5402DITR-ND® 1,200 85.00/M 
400 200 0.95 1N5404DICT-ND@ AB 3.33 19.61 — |1N5404DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND@ 46 3.33 19.61 —_| 1N5406DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND@ AB 3.33 19.61 — |1N5407DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
7 3.0 1,000 200 0.95 1N5408DICT-ND@ AB 3.33 19.61 — | 1N5408DITR-ND® 1,200 85.00/M 
50 125 1.0 1N5400GDICT-ND® 50 3.96 27.36 — | 1N5400GDITR-ND® 1,200 130.00/M 
100 125 1.0 1N5401GDICT-ND® 52 4.07 28.12 — |1N5401GDITR-ND® 1,200 133.00/M 
200 125 1.0 1N5402GDICT-ND® 54 4.24 29.26 —_| 1N5402GDITR-ND® 1,200 139.00/M 
400 125 1.0 1N5404GDICT-ND® 57 4.51 31.16 — | 1N5404GDITR-ND® 1,200 148.00/M 
600 125 1.0 1N5406GDICT-ND® 62 4.90 33.82 — | 1N5406GDITR-ND® 1,200 160.00/M 
800 125 1.0 1N5407GDICT-ND® 51 3.73 30.03 — |1N5407GDITR-ND® 1,200 146.00/M 
1,000 125 1.0 1N5408GDICT-ND® 57 4.14 33.33 —_| 1N5408GDITR-ND® 1,200 162.00/M 
50 400 0.9 6AO5DICT-ND® 53 3.90 31.35 — | 6A05DITR-ND® 500 99.75 
100 400 0.9 | 6AIDICT-ND@ 53 3.90 31.35 — | GAIDITR-ND} 500 99.75 BOTTONSIDE 
200 400 0.9 6A2DICT-ND@ 53 3.90 31.35 — | 6A2DITR-ND® 500 99.75 HEAT SINK 
8 6.0 400 400 0.9 — | GA4DICT-ND® 53 3.90 31.35 — | GA4DITR-ND® 500 99.75 RIGHT BIN 
600 400 0.9 6A6DICT-ND® 53 3.90 31.35 —_| 6A6DITR-ND® 500 99.75 
800 400 0.9 6AS8DICT-ND® 53 3.90 31.35 — | 6A8DITR-ND® 500 99.75 Fig. 11 — DO-201AD 
1,000 400 0.9 6A10DICT-ND@ 53 3.90 31.35 —_| 6A10DITR-ND@ 500 99.75 
10.0 50 600 1.0 10A01CT-ND@ NEW! JT 5.95 51.00 —_|10A01TR-ND® NEW! 500 170.00 21.30 5.50 
200 25 11 DFLR1200DICT-ND® 50 3.69 29.70 189.00 | DFLR1200DITR-ND® 3,000 135.00/M 
9 1.0 400 25 VA DFLR1400DICT-ND® 50 3.69 29.70 189.00 | DFLR1400DITR-ND® 3,000 135.00/M = IF, _| 
400 30 1.25 | DFLU1400DICT-ND® 50 3.69 29.70 _189.00_| DFLU1400DITR-ND 3,000 135.00/M 25.40—19.50—25.40 
3.0 400 100 1.15 PDR3GDICT-ND@ 81 6.30 54.00 360.00 | PDR3GDITR-ND® 5,000 239.40/M 
5.0 400 100 1.15 | PDRSGDICT-ND@ 95 7.35 63,00 420.00 | PDRSGDITR-ND® 5,000 279.30/M Fig. 12 — PowerDI"™-323 
10 3.0 400 55 1.28 PDU340DICT-ND® 1.16 9.18 78.30 513.00 | PDU340DITR-ND® 5,000 351.00/M 
4.0 200 125 1.25 PDU420DICT-ND® 1.25 9.86 84.10 551.00 | PDU420DITR-ND® 5,000 377.00/M 
5.0 400 125 1.25 PDUS40DICT-ND® 1.89 14.96 127.60 836.00 | PDUS40DITR-ND® 5,000 572.00/M 
6.0 200 150 0.975 PDU620DICT-ND® 2.18 17.16 145.60 910.00 | PDU620DITR-ND® 5,000 663.00/M 
@ RoHS Compliant 
Schottky Barrier Rectifiers 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Current (A)| Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. il 10 100 Part No. ty. Pricing 
20 25 1.0 0.45 1N5817DICT-ND® 42 3.30 22.80 1N5817DITR-ND® 5,000 96.00/M 
20 40 1.0 0.55 SR102DICT-ND® 53 413 28.50 SR102DITR-ND@ 5,000 120.00/M 
30 25 1.0 0.55 1N5818DICT-ND® 42 3.30 22.80 1N5818DITR-ND® 5,000 96.00/M 
1 10 40 25 1.0 0.60 1N5819DICT-ND® 42 3.30 22.80 1N5819DITR-ND@ 5,000 96.00/M Fig. 13 — D2PAK 
: 30 40 1.0 0.55 SR103DICT-ND® 53 413 28.50 SR103DITR-ND@ 5,000 120.00/M 9- 
50 40 1.0 0.70 SR105DICT-ND® 56 440 30.40 SR105DITR-ND® 5,000 128.00/M 
60 40 1.0 0.70 SR106DICT-ND® 59 431 34.65 SR106DITR-ND® 5,000 149.63/M 
100 25 0.5 0.80 SB1100DICT-ND® 62 4.51 36.30 SB1100DITR-ND® 5,000 156.75/M 
20 30 0.5 0.50 B120B-FDICT-ND® 70 5.13 41.25 B120B-FDITR-ND® 3,000 187.50/M 
20 30 0.5 1 SK12DICT-ND 63 5.00 37.50 SK12DITR-ND 3,000 188.00/M 
20 30 0.5 ‘ist SK12-FDICT-ND® 70 5.13 41.25 SK12-FDITR-ND@ 3,000 187.50/M 
30 30 0.5 0.50 B130BDICT-ND 65 5.20 39.00 _ = — 
30 30 0.5 0.50 B130B-FDICT-ND® 23 5.33 42.90 B130B-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
30 40 1.0 445 B130LB-FDICT-ND® AS 3.60 27.00 B130LB-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
30 25 0.5 0.55 SK13-FDICT-ND® 76 5.58 44.88 SK13-FDITR-ND® 3,000 204.00/M 
40 30 0.5 0.50 B140B-FDICT-ND® 716 5.54 44.55 B140B-FDITR-ND® 3,000 202.50/M 
40 45 0.1 0.53 B140HB-FDICT-ND® 81 5.95 47.85 B140HB-FDITR-ND® 3,000 217.50/M 
40 25 0.5 0.55 SK14-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 SK14-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
2) 10 50 30 05 0.50 B150B-FDICT-ND@ 79 613 52.50) B150B-FDITR-ND@ 3,000 | 245.00/M akin gan 
50 25 0.5 0.70 SK15-FDICT-ND® 719 6.13 52.50 SK15-FDITR-ND@ 3,000 245.00/M 
60 30 0.5 0.70 B160B-FDICT-ND® 95 7.35 63.00 B160B-FDITR-ND® 3,000 294.00/M 
60 25 0.5 0.70 SK16-FDICT-ND® 99 7.70 66.00 SK16-FDITR-ND@ 3,000 308.00/M 
70 30 0.5 0.79 B170B-FDICT-ND® 97 7.53 64.50 B170B-FDITR-ND® 3,000 301.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180BDICT-ND 88 7.04 52.80 = _ _ 
80 30 0.5 0.79 B180B-FDICT-ND® 99 7.70 66.00 B180B-FDITR-ND® 3,000 308.00/M Pin 2 and 4 
90 30 0.5 0.79 B190BDICT-ND 90 7.20 54.00 B190BDITR-ND 3,000 299.00/M [© 
90 30 0.5 0.79 B190B-FDICT-ND® 1.01 7.88 67.50 B190B-FDITR-ND® 3,000 315.00/M 
100 30 0.5 0.79 B1100B-FDICT-ND@ 1.04 8.05 69.00 B1100B-FDITR-ND® 3,000 322.00/M 
100 50 0.5 0.75 B1100LB-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 B1100LB-FDITR-ND® 3,000 337.50/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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(DrODES. General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel” 
Schottky Barrier Rectifiers (Cont.) 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak |Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape Fig. 14 — POWERMITE®3 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.|Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. ‘il 10 100 Part No. Qty. Pricing (acy) 
20 50 0.5 0.50 B220-FDICT-ND® 95 7.35 63.00 B220-FDITR-ND® 3,000 294.00/M j- | 
30 50 0.5 0.50 B230DICT-ND 90 7.20 54.00 — _— — +{__ 1+ |.072 (1.83) 
30 50 0.5 0.50 B230-FDICT-ND@ 1.01 7.88 67.50 B230-FDITR-ND® 3,000 315.00/M | 
40 50 0.5 0.50 B240-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 B240-FDITR-ND® 3,000 336.00/M 
20 50 50 0.5 0.70 B250-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 B250-FDITR-ND® 3,000 337.50/M 
. 60 50 0.5 0.70 B260-FDICT-ND® 1.16 918 78.30 B260-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
70 50 0.5 0.79 B270-FDICT-ND@ 1.20 9.52 81.20 B270-FDITR-ND® 3,000 378.00/M 
80 50 0.5 0.79 B280-FDICT-ND® 1.25 9.86 84.10 B280-FDITR-ND® 3,000 391.50/M 
2 90 50 0.5 0.79 B290-FDICT-ND® 1.29 10.20 87.00 B290-FDITR-ND® 3,000 405.00/M 
100 50 0.5 0.79 B2100-FDICT-ND® 1.33 10.54 89.90 B2100-FDITR-ND® 3,000 418.50/M 
20 100 0.5 0.50 B320B-FDICT-ND® 1.16 9.18 78.30 B320B-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
30 100 0.5 0.50 B330B-FDICT-ND® 1.20 9.52 81.20 B330B-FDITR-ND® 3,000 378.00/M 
40 100 0.5 0.50 B340B-FDICT-ND® 1.25 9.86 84.10 B340B-FDITR-ND® 3,000 391.50/M 
3.0 40 70 2.0 0.45 B340LB-FDICT-ND@ 1.25 9.86 84.10 B340LB-FDITR-ND® 3,000 391.50/M 
50 100 0.5 0.70 B350B-FDICT-ND® 1.55 12.24 104.40 B350B-FDITR-ND® 3,000 486.00/M 
60 100 0.5 0.50 B360BDICT-ND 1.29 10.14 78.00 = = _ 
60 100 0.5 0.50 B360B-FDICT-ND® 1.68 13.26 113.10 B360B-FDITR-ND® 3,000 526.50/M 
20 30 0.5 0.50 B120-FDICT-ND® 62 451 36.30 B120-FDITR-ND® 5,000 156.75/M 
30 30 0.5 0.50 B130-FDICT-ND® 64 472 37.95 B130-FDITR-ND® 5,000 163.88/M 
30 25 1.0 0.41 B130L-FDICT-ND® 716 5.54 44.55 B130L-FDITR-ND@ 5,000 192.38/M .018 (.46) 
40 30 0.5 0.50 B140-FDICT-ND@ 67 4.92 39.60 B140-FDITR-ND® 5,000 171.00/M '...007 typ. 
50 30 0.5 0.70 B150-FDICT-ND@ 70 5.43 46.50 B150-FDITR-ND® 5,000 206.15/M (.178) 
10 60 30 05 0.70 B160-FDICT-ND@ 86 665 57.00|  B160-FDITR-ND® 5,000 | 252.70/M 03 (77) 
70 30 0.5 0.79 B170-FDICT-ND® 88 6.83 58.50 B170-FDITR-ND® 5,000 259.35/M 
80 30 0.5 0.79 B180DICT-ND 80 6.40 48.00 B180DITR-ND 5,000 255.00/M p+ Pin 3 Bott id 
80 30 0.5 0.79 B180-FDICT-ND® 90 7.00 60.00)  B180-FDITR-ND@ 5,000 | 266.00/M pet tn ese 
90 30 0.5 0.79 B190-FDICT-ND® 92 7.18 61.50 B190-FDITR-ND® 5,000 272.65/M 
4 100 30 0.5 0.79 B1100-FDICT-ND® 95 7.35 63.00 B1100-FDITR-ND® 5,000 279.30/M 
20 50 05 0.50 B220A-FDICT-ND® 86 6.65 57.00]  B220A-FDITR-ND® 5,000]  252.70/M 
30 50 0.5 0.50 B230A-FDICT-ND® 92 7.18 61.50 B230A-FDITR-ND® 5,000 272.65/M 
2.0 40 50 0.5 0.50 B240A-FDICT-ND® 97 7.53 64.50 B240A-FDITR-ND® 5,000 285.95/M 
50 50 0.5 0.70 B250A-FDICT-ND® 1.01 7.88 67.50 B250A-FDITR-ND® 5,000 299.25/M 
60 50 0.5 0.70 B260A-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 B260A-FDITR-ND® 5,000 319.20/M 
20 100 0.5 0.50 B320A-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 B320A-FDITR-ND® 5,000 319.20/M 
30 100 0.5 0.50 B330A-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 B330A-FDITR-ND® 5,000 325.00/M 
3.0 40 100 0.5 0.50 B340A-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 B340A-FDITR-ND® 5,000 338.00/M 
i 40 70 1.0 0.35 B340LA-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 B340LA-FDITR-ND® 5,000 338.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350A-FDICT-ND® 1.38 10.88 92.80 B350A-FDITR-ND® 5,000 416.00/M 
60 100 0.5 0.7 B360A-FDICT-ND® 1.51 11.90 101.50 B360A-FDITR-ND® 5,000 455.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320-FDICT-ND® 1.29 10.20 87.00 B320-FDITR-ND® 3,000 405.00/M 
20 100 0.5 0.50 SK32-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 SK32-FDITR-ND® 500 240.50 
30 100 0.5 0.50 B330-FDICT-ND® 1.33 10.54 89.90 B330-FDITR-ND® 3,000 418.50/M 
30 100 0.5 0.50 SK33-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 SK33-FDITR-ND@ 500 240.50 
40 100 0.5 0.50 B340-FDICT-ND® 142 11.22 95.70 B340-FDITR-ND® 3,000 445.50/M 
40 100 0.5 0.50 SK34-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 SK34-FDITR-ND@ 500 240.50 
50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-ND® 1.72 13.60 116.00 B350-FDITR-ND® 3,000 540.00/M 
5 3.0 50 100 0.5 0.75 SK35-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 SK35-FDITR-ND@ 500 240.50 Fig. 16 — SOD-323 NEW! 
: 60 100 0.5 0.70 B360-FDICT-ND® 1.89 14.96 127.60 B360-FDITR-ND® 3,000 594.00/M 
60 100 0.5 0.75 SK36-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 SK36-FDITR-ND@ 500 240.50 _f—2.70— 
70 100 0.5 0.79 B370-FDICT-ND® 1.94 15.30 130.50 B370-FDITR-ND® 3,000 607.50/M 
80 100 0.5 0.79 B380-FDICT-ND® 1.98 15.64 133.40 B380-FDITR-ND® 3,000 621.00/M 
90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 1.55 12.22 94.00 = _ _ 
90 100 0.5 0.79 B390-FDICT-ND® 2.02 15.98 136.30 B390-FDITR-ND® 3,000 634.50/M 1.40 1-180! 
100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 158 12.48 96.00 B3100DITR-ND 3,000 624.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100-FDICT-ND® 2.06 16.32 139.20 B3100-FDITR-ND@ 3,000 648.00/M 
20 175 0.5 0.55 B520C-FDICT-ND® 1.51 11.90 101.50 B520C-FDITR-ND® 3,000 472.50/M 
30 175 0.5 0.55 B530C-FDICT-ND® 1.59 12.58 107.30 B530C-FDITR-ND® 3,000 499.50/M 
5.0 40 175 0.5 0.55 B540C-FDICT-ND® 1.68 13.26 113.10 B540C-FDITR-ND® 3,000 526.50/M 
50 175 0.5 0.70 B550C-FDICT-ND® 1.85 14.62 124.70 B550C-FDITR-ND® 3,000 580.50/M 
60 175 0.5 0.70 B560C-FDICT-ND® 2.02 15.98 136.30 B560C-FDITR-ND® 3,000 634.50/M 
20 50 1.0 0.36 DFLS120LDICT-ND@ NEW! 72 5.76 43.20 DFLS120LDITR-ND@ NEW! 3,000 224.00/M 
30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND® 68 5.25 45.00 DFLS130DITR-ND® 3,000 210.00/M 
30 33 15 0.36 DFLS130LDICT-ND@ 72 5.60 48.00 DFLS130LDITR-ND® 3,000 224.00/M 
40 50 2.5 0.36 DFLS140LDICT-ND@ 72 5.60 48.00 DFLS140LDITR-ND®@ 3,000 224.00/M 
1.0 60 50 0.1 0.50 DFLS160DICT-ND® 72 5.60 48.00 DFLS160DITR-ND® 3,000 224.00/M 
100 40 0.001 0.86 DFLS1100DICT-ND® 81 6.30 54.00 DFLS1100DITR-ND® 3,000 252.00/M = _ 7 
9 150 50 0.002 0.82 DFLS1150DICT-ND® 90 7.00 60.00 DFLS1150DITR-ND® 3,000 280.00/M Rigs 17 S00 S28 NEW 
200 40 0.002 0.85 DFLS1200DICT-ND® 99 7.70 66.00 DFLS1200DITR-ND® 3,000 308.00/M 
1 40 40 6.0 0.51 DFLS140DICT-ND® 68 5.25 45.00 DFLS140DITR-ND® 3,000 210.00/M + 0.90 + 0.201 
20 22 _ 0.36 DFLS220LDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 DFLS220LDITR-ND® 3,000 336.00/M | 
30 22 _ 0.42 DFLS230DICT-ND® 99 7.70 66.00 DFLS230DITR-ND® 3,000 308.00/M 
2.0 30 33 — 0.42 DFLS230LDICT-ND@ 1.08 8.40 72.00 DFLS230LDITR-ND® 3,000 336.00/M 
30 75 0.2 0.45 DFLS230LHDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 DFLS230LHDITR-ND® 3,000 351.00/M 
40 50 _ 0.50 DFLS240LDICT-ND@ 1.08 8.40 72.00 DFLS240LDITR-ND® 3,000 336.00/M 
40 90 0.5 0.49 PDS340DICT-ND® 1.55 12.24 104.40 PDS340DITR-ND® 5,000 468.00/M 
3.0 60 100 0.15 0.62 PDS360DICT-ND® 1.94 15.30 130.50 PDS360DITR-ND® 5,000 585.00/M 
100 90 2 0.75 PDS3100DICT-ND® 1.98 15.64 133.40 PDS3100DITR-ND® 5,000 598.00/M 
200 180 0.01 0.78 PDS3200DICT-ND® 2.52 19.80 168.00 PDS3200DITR-ND® 5,000 765.00/M 
4.0 150 180 0.01 0.76 PDS4150DICT-ND® 2.52 19.80 168.00 PDS4150DITR-ND® 5,000 765.00/M Higa 10220 
40 120 0.3 0.52 PDS540DICT-ND® 1.89 14.96 127.60 PDS540DITR-ND® 5,000 572.00/M o : 
40 110 0.2 0.50 PDS1040CTLDICT-ND® 2.52 19.80 168.00 PDS1040CTLDITR-ND® 5,000 765.00/M 
10 5.0 60 120 0.2 0.67 PDS560DICT-ND® 2.06 16.32 139.20 PDS560DITR-ND® 5,000 624.00/M 
100 120 0.2 0.78 PDS5100DICT-ND® 2.14 16.83 142.80 PDS5100DITR-ND@ 5,000 650.25/M a a FF 
100 250 0.01 0.71 PDS5100HDICT-ND@ 2.52 19.80 168.00 PDS5100HDITR-ND® 5,000 765.00/M 5.13 9, lol i9.49 
70 60 275 02 0.62 PDS760DICT-ND® 218 17.16 145.60|  PDS760DITR-ND@ 5,000 | _663.00/M 1.09Xl14 4ght5.494 
8.0 35 120 14 0.51 PDS835LDICT-ND® 1.98 15.64 133.40 PDS835LDITR-ND@ 5,000 598.00/M 
40 275 07 0.51 PDS1040DICT-ND® 2.27 17.82 151.20 PDS1040DITR-ND@ 5,000 688.50/M 
10.0 40 275 0.6 0.46 PDS1040LDICT-ND@ 2.31 18.15 154.00 PDS1040LDITR-ND® 5,000 701.25/M 
45 275 0.6 0.51 PDS1045DICT-ND® 2.31 18.15 154.00 PDS1045DITR-ND® 5,000 701.25/M 0.64 2 
20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND® 76 5.54 44.55 1N5820DITR-ND@ 1,200 216.00/M , Ts 
20 150 3.0 0.55 SR302DICT-ND® 68 5.25 45.00 SR302DITR-ND® 1,200 218.00/M 
an 3.0 30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND® 76 5.54 44.55 1N5821DITR-ND@ 1,200 216.00/M 
40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND® 76 5.54 44.55 1N5822DITR-ND® 1,200 216.00/M 
40 150 3.0 0.55 SR304DICT-ND® 68 5.25 45.00 SR304DITR-ND@ 1,200 218.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1292 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DrODES. General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel” 
Schottky Barrier Rectifiers (Cont.) 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak |Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape Fig. 19 — TO-220 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig./Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
40 150 3.0 0.55 $R304-FDICT-ND® 68 540 4050) — _ - sob [ofib.40 
- 50 150 3.0 0.75 | SR805DICT-ND® 72 5.60 48.00) — - - 109X448 75.49 
: 60 150 3.0 0.75 SR306DICT-ND® 17 5.95 51.00} SR306DITR-ND@ 1,200 247.00/M 
100 80 0.5 0.80 SB3100DICT-ND® 90 7.00 60.00 | SB3100DITR-ND® 1,200 290.00/M 
ah 30 250 10.0 0.57 SR503DICT-ND® 1.04 8.05 69.00} SR503DITR-ND® 1,200 334.00/M 
40 250 10.0 0.57 SRS504DICT-ND® 1.08 8.40 72.00} SRS504DITR-ND® 1,200 348.00/M 
5.0 50 150 1.0 0.67 | SRSOSDICT-ND® 73 533 4290) — a 7 0.66 144.75 
60 150 1.0 0.67 SRS5O6DICT-ND® 73 5.33 42.90 | SRS506DITR-ND® 1,200 208.00/M 
100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND® 146 11.56 98.60 | SB5100DITR-ND® 1,200 452.00/M 
20 33 _ 0.42 PD3S120LDICT-ND® 72 5.60 48.00 | PD3S120LDITR-ND® 3,000 224.00/M 
30 22 _ 0.45 PD3S130HDICT-ND® 72 5.60 48.00 | PD3S130HDITR-ND® 3,000 224.00/M 
12 1.0 30 22 - 0.42 PD3S130LDICT-ND® 72 5.60 48.00 | PD3S130LDITR-ND® 3,000 224.00/M Fig. 20 — TO-3P 
40 22 =- 0.55 PD3S140DICT-ND® 68 5.25 45.00 | PD3S140DITR-ND@ 3,000 210.00/M 
60 22 = 0.64 PD3S160DICT-ND® 72 5.60 48.00 | PD3S160DITR-ND® 3,000 224.00/M 16.25 
13A|__ 10.0 25 200 1.0 0.45 SBG1025L-T-FDICT-ND@ NEW! 2.14 16.83 142.80 | SBG1025L-T-FDITR-ND@ NEW! 800 581.40 foo 
30 125 1.0 0.55 SBG1030CT-T-FDICT-ND® 2.18 17.16 145.60) SBG1030CT-T-FDITR-ND® 800 592.80 t 
35 125 1.0 0.55 SBG1035CT-T-FDICT-ND® 2.23 17.49 148.40 | SBG1035CT-T-FDITR-ND® 800 604.20 D ° Ui sag 
10.0 40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-T-FDICT-ND® 2.27. 17.82 151.20) SBG1040CT-T-FDITR-ND® 800 615.60 
40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-FDI-ND@t+ 1.73 16.20 129.60) — _ — 
45 125 1.0 0.55 SBG1045CT-T-FDICT-ND® 2.31 18.15 154.00 | SBG1045CT-T-FDITR-ND® 800 627.00 
35 150 0.1 07 MBRB1535CTDICT-ND® 2.18 17.16 145.60] MBRB1535CTDITR-ND@ 800 592.80 
15.0 40 150 0.1 0.7 MBRB1540CTDICT-ND® 2.23 17.49 148.40] MBRB1540CTDITR-ND® 800 604.20 
45 150 0.1 0.7 MBRB1545CTDICT-ND® 2.27 17.82 151.20 |_MBRB1545CTDITR-ND@ 800 615.60 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CTDICT-ND® 1.51 11.76 92.96] SBG1630CTDITR-ND® 800 604.80 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CT-T-FDICT-ND® 2.35 18.48 156.80) SBG1630CT-T-FDITR-ND® 800 638.40 
16.0 35 175 1.0 0.55 SBG1635CT-T-FDICT-ND® 2.39 18.81 159.60 | SBG1635CT-T-FDITR-ND® 800 649.80 
13B 40 175 1.0 0.55 SBG1640CT-FDICT-ND® 2.44 19.14 162.40] SBG1640CT-FDITR-ND@ 800 661.20 
45 175 1.0 0.55 SBG1645CT-T-FDICT-ND@ 2.48 19.47 165.20 | SBG1645CT-T-FDITR-ND® 800 672.60 
30 225 1.0 0.55 SBG2030CT-T-FDICT-ND® 2.56 20.13 170.80) SBG2030CT-T-FDITR-ND® 800 695.40 
20.0 35 225 1.0 0.55 SBG2035CT-T-FDICT-ND® 2.60 20.46 173.60) SBG2035CT-T-FDITR-ND® 800 706.80 
. 40 225 1.0 0.55 SBG2040CT-FDICT-ND® 2.65 20.79 176.40] SBG2040CT-FDITR-ND@ 800 718.20 
45 225 1.0 0.55 SBG2045CT-T-FDICT-ND® 2.69 21.12 179.20 | _SBG2045CT-T-FDITR-ND 800 729.60 
30 250 1.0 0.55 SBG3030CT-T-FDICT-ND® NEW! 3.36 26.40 224.00) SBG3030CT-T-FDITR-ND@ NEW! | 800 912.00 
45 250 1.0 0.55 SBG3045CT-T-FDICT-ND@ 3.86 30.36 257.60 | SBG3045CT-T-FDITR-ND® 800 1048.80 
30.0 50 250 1.0 0.70 SBG3050CT-T-FDICT-ND® 3.86 30.36 257.60 | SBG3050CT-T-FDITR-ND® 800 1048.80 
60 250 1.0 0.70 SBG3060CTDICT-ND@ 3.86 30.36 257.60] SBG3060CTDITR-ND® 800 1048.80 4.67 
60 250 1.0 0.70 SBG3060CT-T-FDICT-ND® NEW! 3.86 30.36 257.60 | SBG3060CT-T-FDITR-ND@ NEW! | 800 1048.80 *| | Zy'37 
40 50 0.5 0.50 SBM340-FDICT-ND® 1.55 12.24 104.40] SBM340-FDITR-ND@ 5,000 479.00/M = 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRMS60DICT-ND 1.06 8.32 64.00 | MBRM360DITR-ND 5,000 408.00/M i 
. 60 50 0.2 0.63 MBRM360-FDICT-ND® 1.38 10.88 92.80 | MBRM360-FDITR-ND® 5,000 416.00/M 15.35 
100 50 0.1 0.76 MBRM3100-FDICT-ND@ 1.98 15.64 133.40 |_MBRM3100-FDITR-ND® 5,000 598.00/M { 
14 40 100 0.5 0.52 SBM540DICT-ND 1.65 14.30 110.00] SBMS540DITR-ND 5,000 561.00/M t 
40 100 0.5 0.52 SBM540-FDICT-ND® 1.89 14.96 127.60] SBM540-FDITR-ND@ 5,000 572.00/M 
5.0 60 100 0.2 0.69 MBRMS60DICT-ND 1.50 13.00 100.00 | MBRMS560DITR-ND 5,000 510.00/M 13.8 
60 100 0.2 0.69 MBRM560-FDICT-ND® 1.72 13.60 116.00 | MBRM560-FDITR-ND® 5,000 520.00/M | 
100 100 0.2 0.81 MBRM5100-FDICT-ND® 1.72 13.60 116.00 | MBRM5100-FDITR-ND® 5,000 520.00/M Tk 
10.0 40 150 0.3 0.51 $BM1040-FDICT-ND@ 2.27 17.82 151.20 | SBM1040-FDITR-ND® 5,000 688.50/M "0.82 
20 5.5 _ 0.300 B0520LW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | BO520LW-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
0.5 30 5.5 _ 0.375 B0530W-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | BO530W-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
15 40 5.5 = 0.510 BO540W-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | BO540W-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
30 12 1.0 0.42 B130LAW-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 | B130LAW-FDITR-ND® 3,000 210.00/M Fig. 22 — DFN1006-2 
1.0 40 6.6 0.04 0.55 B140HWDICT-ND@® 68 5.25 45.00 | B140HWDITR-ND® 3,000 210.00/M 
40 25 1.0 0.320 1N5819HW-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 | 1N5819HW-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
16 0.1 45 1.0 0.001 0.45 SDM10K45-FDICT-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 | SDM10K45-FDITR-ND@ NEW! 3,000 210.00/M 
17 0.1 45 1.04 0.001 0.55 SDM10U45-FDICT-ND@ NEW! 81 6.30 54.00 | SDM10U45-FDITR-ND@ NEW! 3,000 252.00/M 
18 8.0 45 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND@¢ 1.73 16.20 129.60 |_ — = _ 
16.0 45 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND@t 1.98 18.60 148.80 | — = = 
10.0 45 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND@t 1.82 17.10 136.80 | — = = 
19 16.0 45 250 0.5 0.55 SBL1645CTDI-ND@t 2.11 19.80 158.40 | — = = 
20.0 45 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND@t 2.24 21.00 168.00 | — = = 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND@t 3.17 29.70 237.60 |_ — = _ 
20 60.0 45 500 1.0 0.75 MBR6045PTDI-ND@t 444 40.70 31080} — _ _ 
@ RoHS Compliant tTube_ + Tested at t<10ms 
Super Barrier Rectifiers 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Cut Tape 
Rectified Reverse Current Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing 
2.0 30 75 0.46 SBR2M30P1DICT-ND 56 4.10 33.00 | SBR2M30P1DITR-ND 3,000 150.00/M 
9 2.0 30 75 0.12 SBR2U30P1DICT-ND 56 4.10 33.00 | SBR2U30P1DITR-ND 3,000 150.00/M 
3.0 30 15: 0.51 SBR3M30P1DICT-ND 73 5.33 42.90 | SBR3M30P1DITR-ND 3,000 195.00/M 
3.0 30 15: 0.20 SBR3U30P1DICT-ND 73 5.33 42.90 | SBR3U30P1DITR-ND 3,000 195.00/M 
13B 20 200 180 0.66 SBR20A200CTB-NDt 1.95 18.30 146.40 | — 
20 45 180 0.60 SBR20A45CTDI-ND+ 1.70 15.90 127.20 |— — =_ 0.30 0.40 
20 100 180 0.85 SBR20A100CTDI-NDt 1.76 16.50 132.00 | — _ _ 
20 150 180 0.91 SBR20A150CTDI-NDt 1.86 17.40 139.20 | — _ _ 
20 200 180 0.96 SBR20A200CTDI-NDt 1.92 18.00 144.00 | — _ _ 
30 30 280 0.34 SBR30U30CT-ND+ 2.61 21.75 182.70 |= ond = 
40 100 235 0.72 SBR40U100CTDI-ND+ 3.92 35.89 274.05 | — _ _ 
21 40 150 300 0.80 SBR40U150CTDI-ND+ 4.05 37.13 283.50 | — — _ 
40 200 240 0.89 SBR40U200CTDI-ND+ 4.21 38.57 294.53 | — _— _ 
40 300 235 0.89 SBR40U300CTDI-ND+ 4.35 39.88 304.50 | — _— _ 
60 60 280 0.46 SBR60A60CT-NDt 3.63 33.28 254.10 | — = = 
60 150 250 0.93 SBR60A150CTDI-NDt 417 38.23 291.90 | — _ _ 
60 200 250 0.96 SBR60A200CTDI-NDt 4.37 40.01 305.55 | — — - 
60 300 235 0.94 SBR60A300CTDI-NDt 4.44 40.70 310.80 | — _ _ 
0.2 20 5 0.42 SBRO0220LPDICT-ND 50 3.69 29.70 | SBRO220LPDITR-ND 3,000 135.00/M 
0.2 30 5 0.61 SBRO2M30LPDICT-ND 62 451 36.30 | SBRO2M30LPDITR-ND 3,000 165.00/M 
22 0.2 100 5 0.80 SBR02U100LPDICT-ND 59 4.31 34.65 | SBRO2U100LPDITR-ND 3,000 157.50/M 
0.5 20 5 0.50 SBROSU20LPDICT-ND 67 4.92 39.60 | SBROSU20LPDITR-ND 3,000 180.00/M 
2.0 40 50 0.50 SBR2A40P1DICT-ND 60 4.68 32.30 | SBR2A40P1DITR-ND 3,000 144.50/M 
03 0.5 20 6 0.50 SBROSU20LPSDICT-ND 67 4.92 39.60 | SBROSU20LPSDITR-ND 3,000 180.00/M 0.175 0.20 
0.7 20 7 0.55 SBRO7U20LPSDICT-ND 67 4.92 39.60 _| SBRO7U20LPSDITR-ND 3,000 180.00/M 
24 1.0 40 = 0.49 SBR1U40LPDICT-ND 67 4.92 39.60 | SBRIU40LPDITR-ND 3,000 180.00/M 
t+ Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1293 


nS. Fast Recovery Rectifiers 


mc ORPGORATEOD 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— MELF (DL-41) Fig. 3 — DO-201AD Fig. 4— R-6 Fig. 5 — TO-220A 
1.32 9.14 
2.86 PG = ; . = 
eee —— => ‘ * olio.49 
1 
bo5.40 52th F956, 40 : - : L 25.402! al Toean / h 
Fig. 6 — TO-220 
4.75 
15.49 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified Reverse Current Reverse Forward Reverse Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current Voltage | Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. (A) (Vv) (A) @25°C (wA) | Peak (V) | Time (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
50 50 5.0 1.2 200 1N4933DICT-ND@ 51 35 A7 1N4933DITR-ND® 5,000 46.00/M 
100 50 5.0 1.2 200 1N4934DICT-ND@ 51 35 Ae 1N4934DITR-ND® 5,000 46.00/M 
200 50 5.0 12 200 1N4935DICT-ND® 51 35 a 1N4935DITR-ND® 5,000 46.00/M 
1 | po-41 10 400 50 5.0 1.2 200 1N4936DICT-ND@ Bt 35 A7 1N4936DITR-ND® 5,000 46.00/M 
600 50 5.0 1.2 200 1N4937DICT-ND® 51 35 Az: 1N4937DITR-ND® 5,000 46.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 FRIO6DICT-ND® 50 36 22 FRIO6DITR-ND® 5,000 72.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 FR107DICT-ND 44 30 21 _- = = 
1000 50 5.0 1.3 500 FR107-T-FDICT-ND® -50 36 22 FR107-T-FDITR-ND® 5,000 72.00/M 
50 30 5.0 1.2 200 DL4933DICT-ND 42 33 24 =- _ - 
50 30 5.0 12 200 DL4933-FDICT-ND® AG 36 25 DL4933-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
2) MELE 1.0 100 30 5.0 1.2 200 DL4934-FDICT-ND® AG 36 25 DL4934-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
2 200 30 5.0 1.2 200 DL4935-FDICT-ND@ AG 36 25 DL4935-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
400 30 5.0 12 200 DL4936-FDICT-ND® AG 36 25 DL4936-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
600 30 5.0 12 200 DL4937-FDICT-ND® AG 36 25 DL4937-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
50 200 10.0 1.3 150 FR301DICT-ND® A4 35 24 FR301DITR-ND® 1,200 113.00/M 
100 200 10.0 1.3 150 FR302DICT-ND® A5 36 25 FR302DITR-ND® 1,200 115.00/M 
200 200 10.0 1.3 150 FR303DICT-ND® AT 37 26 FR303DITR-ND@ 1,200 121.00/M 
3 DO- 3.0 400 200 10.0 1.3 150 FR304DICT-ND® AT 37 26 FR304DITR-ND® 1,200 121.00/M 
20180 600 200 10.0 13 250 FR305DICT-ND@ 52 At 29 FR30SDITR-ND@ 4,200 133.00/M 
800 200 10.0 1.3 500 FR306DICT-ND® 52 Al 29 FR306DITR-ND® 1,200 133.00/M 
1000 200 10.0 1.3 500 FR307DICT-ND@ 62 49 34 FR307DITR-ND@ 1,200 158.00/M 
50 300 10.0 1.3 150 FR601DICT-ND® 64 52 39 FR601DITR-ND® 500 160.00 
100 300 10.0 1.3 150 FR602DICT-ND® 77 60 $1 FR602DITR-ND® 500 170.00 
4 R6 6.0 200 300 10.0 1.3 150 FR603DICT-ND® 81 63 54 FR603DITR-ND@ 500 180.00 
400 300 10.0 1.3 150 FR604DICT-ND® 86 67 57 FR604DITR-ND® 500 190.00 
600 300 10.0 1.3 250 FR6O05DICT-ND® 95 74 63 FR6O5DITR-ND® 500 210.00 
800 300 10.0 1.3 500 FR6O6DICT-ND® 1.04 81 69 FR606DITR-ND@ 500 230.00 
50 300 10.0 1.3 150 FR801-ND@ 1.19 94 72 - — _ 
-! 100 300 10.0 1.3 150 FR802-ND@ 1.25 99 76 _ — — 
oe a 400 300 10.0 1.3 150 FR804-ND@ 1.45 1.15 88 _- _— — 
600 300 10.0 1.3 250 FR805-ND@ 1.55 1.23 94 = _ = 
6 | T0-220 16 150 125 10.0 975 35 SF163DI-ND@ 2.08 1.62 1.28 = = = 
50 30 5.0 1.3 150 RS1A-FDICT-ND@ 56 44 31 RS1A-FDITR-ND® 5,000 128.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1B-FDICT-ND® 60 AT 33 RS1B-FDITR-ND® 5,000 136.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1D-FDICT-ND® 50 37 30 RS1D-FDITR-ND® 5,000 128.25/M 
1.0 400 30 5.0 1.3 150 RS1G-FDICT-ND® 53 39 32 RS1G-FDITR-ND@ 5,000 135.38/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1J-FDICT-ND® 56 Al 33 RS1J-FDITR-ND® 5,000 142.50/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1K-FDICT-ND® 59 44 35 RS1K-FDITR-ND® 5,000 149.63/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1M-FDICT-ND@ 62 AG 37 RS1M-FDITR-ND® 5,000 156.75/M 
7 SMA 50 50 5.0 1.3 150 RS2AADICT-ND 50 40 30 = — _ 
50 50 5.0 1.3 150 RS2AA-FDICT-ND® 56 Al 33 RS2AA-FDITR-ND® 5,000 142.50/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2BA-FDICT-ND® 59 44 35 RS2BA-FDITR-ND® 5,000 149.63/M 
1.5 200 50 5.0 1.3 150 RS2DA-FDICT-ND® 62 AG 37 RS2DA-FDITR-ND® 5,000 156.75/M 
400 50 5.0 1.3 150 RS2GA-FDICT-ND® 64 48 .38 RS2GA-FDITR-ND® 5,000 163.88/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2JA-FDICT-ND@ 67 50 40 RS2JA-FDITR-ND® 5,000 171.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2KA-FDICT-ND@ 73 54 43 RS2KA-FDITR-ND® 5,000 185.25/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2MA-FDICT-ND@ 78 58 AT RS2MA-FDITR-ND® 5,000 199.50/M 
50 30 5.0 1.0 150 FR1A-FDICT-ND® 57 45 31 FR1A-FDITR-ND® 3,000 137.70/M 
50 30 5.0 1.3 150 RS1AB-FDICT-ND@ 56 44 31 RS1AB-FDITR-ND® 3,000 136.00/M 
100 30 5.0 1.0 150 FR1B-FDICT-ND@ 50 37 30 FR1B-FDITR-ND@ 3,000 135.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1BB-FDICT-ND® 60 AT 33 RS1BB-FDITR-ND® 3,000 144.50/M 
200 30 5.0 1.0 150 FR1D-FDICT-ND@ 53 39 32 FR1D-FDITR-ND® 3,000 142.50/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1DBDICT-ND A5 36 27 RS1DBDITR-ND 3,000 135.00/M 
1.0 200 30 5.0 1.3 150 RS1DB-FDICT-ND® 50 37 30 RS1DB-FDITR-ND® 3,000 135.00/M 
400 30 5.0 1.0 150 FR1G-FDICT-ND@ 56 Al 33 FR1G-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
400 30 5.0 1.3 150 RS1GB-FDICT-ND® 53 39 32 RS1GB-FDITR-ND® 3,000 142.50/M 
600 30 5.0 1.0 250 FR1J-FDICT-ND® 58 43 35 FR1J-FDITR-ND® 3,000 156.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1JB-FDICT-ND@ 56 Al 33 RS1JB-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1KB-FDICT-ND® 59 44 35 RS1KB-FDITR-ND® 3,000 157.50/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1MB-FDICT-ND@ 62 AG 37 RS1MB-FDITR-ND® 3,000 165.00/M 
8 SMB 50 50 5.0 1.3 150 RS2A-FDICT-ND® 56 Al 33 RS2A-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2B-FDICT-ND® 59 44 35 RS2B-FDITR-ND® 3,000 157.50/M 
200 50 5.0 1.3 150 RS2D-FDICT-ND® 62 AG 37 RS2D-FDITR-ND@ 3,000 165.00/M 
15 400 50 5.0 1.3 150 RS2G-FDICT-ND® 64 48 38 RS2G-FDITR-ND@ 3,000 172.50/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2J-FDICT-ND® 67 -50 40 RS2J-FDITR-ND® 3,000 180.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2K-FDICT-ND® 13 54 43 RS2K-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2M-FDICT-ND@ 78 58 AT RS2M-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3AB-FDICT-ND® 95 74 63 RS3AB-FDITR-ND® 3,000 294.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BB-FDICT-ND® 99 AT 66 RS3BB-FDITR-ND® 3,000 308.00/M 
200 100 5.0 1.3 150 RS3DB-FDICT-ND® 1.04 81 69 RS3DB-FDITR-ND® 3,000 322.00/M 
3.0 400 100 5.0 1.3 150 RS3GB-FDICT-ND® 1.08 84 12 RS3GB-FDITR-ND® 3,000 336.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3JB-FDICT-ND@ 1.16 92 19 RS3JB-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3KB-FDICT-ND@ 1.25 99 85 RS3KB-FDITR-ND® 3,000 391.50/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3MB-FDICT-ND@ 1.29 1.02 87 RS3MB-FDITR-ND® 3,000 405.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3A-FDICT-ND® 95 74 63 RS3A-FDITR-ND® 3,000 294.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BDICT-ND 88 7 53 = = = 
100 100 5.0 1.3 150 RS3B-FDICT-ND@ 99 TT 66 RS3B-FDITR-ND® 3,000 308.00/M 
9 SMC 30 200 100 5.0 1.3 150 RS3D-FDICT-ND® 1.04 81 69 RS3D-FDITR-ND® 3,000 322.00/M 
i 400 100 5.0 1.3 150 RS3G-FDICT-ND® 1.08 84 12 RS3G-FDITR-ND® 3,000 336.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3J-FDICT-ND@ 1.16 92 19 RS3J-FDITR-ND@ 3,000 364.50/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3K-FDICT-ND@ 1.25 99 85 RS3K-FDITR-ND® 3,000 391.50/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 RS3M-FDITR-ND® 3,000 405.00/M 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 — DO-35 


Fast Schottky Barrier Diodes ee 


Dimensions in mm ae ca 
Peak Rev. Forward Reverse Power Cut Tape Cathode Mark 
Voltage Leakage Voltage @ IF Recovery | Dissipation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRRM(V) Current | VF(V) IF(mA) | Time(nS) Ptot(mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Fig. 2— MiniMELF 
30 5yA 0.37 20 10 400 $D103B-FDICT-ND® 48 3.80 28.50 /SD103B-FDITR-ND® 10,000 | 126.00/M 
40 200nA 0.39 1 1 400 SD101CDICT-ND® 56 4.40 30.40 |SD101CDITR-ND@ 10,000 | 116.00/M nin 
1 50 200nA 0.40 1 1 400 $D101BDICT-ND 52 4.00 28.80 |SD101BDITB-NDt 10,000 | + 120.00/M 
60 200nA 0.41 1 if 400 SD101ADICT-ND® 52 4.00 28.80 |— — — 
60 200nA 0.41 1 1 400 SD101ATDICT-ND@ 56 4.40 30.40 |SDI01ATDITR-ND@ 10,000 | 116.00/M 
20 5yA 0.37 20 10 400 LLSD103CDICT-ND@ 62 4.51 36.30 |LLSD103CDITR-ND® 2,500 165.00/M 
30 SpA 0.37 20 10 400 LLSD103BDICT-ND® 62 4.51 36.30 |LLSD103BDITR-ND® 2,500 165.00/M 
ry 40 SpA 0.37 20 10 400 LLSD103ADICT-ND® 62 4.51 36.30 |LLSD103ADITR-ND® 2,500 165.00/M 
40 200nA 0.39 1 i 400 LLSD101CDICT-ND® 50 3.69 29.70 |LLSD101CDITR-ND® 2,500 135.00/M 
50 200nA 0.40 1 1 400 LLSD101BDICT-ND® 50 3.69 29.70 |LLSD101BDITR-ND® 2,500 135.00/M 
60 200nA 0.41 1 it 400 LLSD101ADICT-ND® 50 3.69 29.70 |LLSD101ADITR-ND® 10,000 | 121.50/M 
20 100pA 0.31 100 _ 200 B0520WS-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 |B0520WS-FDITR-ND® 3,000 180.00/M 
20 5.0HA 0.37 20 10 200 $D103CWS-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |SD103CWS-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
30 80uA 0.36 100 _ 235 B0530WS-FDICT-ND@ 67 4.92 39.60 |B0530WS-FDITR-ND® 3,000 180.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42WS-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 | BAT42WS-FDITR-ND® 3,000 | 224.00/M Fig. 4 — SOD-123 
30 500nA 0.33 2 5 200 BAT43WS-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 | BAT43WS-FDITR-ND® 3,000 | 224.00/M Fee. 
30 2.0UA 0.32 1 § 200 BAT54WS-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 | BAT54WS-FDITR-ND® 3,000 | 280.00/M 4 
30 5.0pA 0.37 20 10 200 SD103BWS-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |SD103BWS-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
30 1.0pA 0.55 50 = 250 SD107WS-FDICT-ND® 95 7.35 63.00 |SD107WS-FDITR-ND® 3,000 | 294.00/M 
3 30 100A 0.36 100 _ 200 SDM100K30LDICT-ND@ 68 5.25 45.00 |SDM100K30LDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
30 50A 0.27 10 - 235 BAT760DICT-ND® 72 5.60 48.00 | BAT760DITR-ND@ 3,000 | 224.00/M 3.85 
40 3yA 0.30 10 _ 235 BOS40WSDICT-ND® 67 4.92 39.60 | BOS40WSDITR-ND® 3,000 180.00/M 1 (ees oes 
40 200nA 0.39 1 1 200 SD101CWS-FDICT-ND@ 70 5.13 41.25 |SD101CWS-FDITR-ND@ 3,000 187.50/M ‘Bottom View 
40 5.0pA 0.37 20 10 200 SD103AWS-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |SD103AWS-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
40 500nA 0.37 1 - 250 SDMKO0340LDICT-ND 60 480 36.00 |— _ _ Fig. 5 — SOD-523 
40 500nA 0.37 1 _ 250 SDMK0340L-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |SDMK0340L-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
50 200nA 0.40 1 1 200 $D101BWS-FDICT-ND® 70 5.13 41.25 |SD101BWS-FDITR-ND® 3,000 187.50/M 
60 200nA 0.41 1 1 200 SD101AWS-FDICT-ND@ 70 5.13 41.25 | SD101AWS-FDITR-ND@ 3,000 187.50/M 
70 200nA 0.41 1 if 200 1N5711WS-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 | 1N5711WS-FDITR-ND® 3,000 | 252.00/M 
20 SpA 37 20 10 400 SD103CW-FDICT-ND® 59 4.31 34.65 |SD103CW-FDITR-ND® 10,000 | 141.75/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42W-FDICT-ND@ 67 4.92 39.60 | BAT42W-FDITR-ND® 3,000 180.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT43W-FDICT-ND® 67 = 4.92 39.60 | BAT43W-FDITR-ND® 3,000 180.00/M 
30 SpA _ — 10 =— $D103-BWDICT-ND 53 4.20 31.50 |— — _— 
30 SpA _— _ 10 400 SD103BW-FDICT-ND® 53 4.20 31.50 |SD103BW-FDITR-ND@ 10,000} 141.75/M 
i 40 200nA 0.90 15 1 400 SD101CW-FDICT-ND® 53 3.90 31.35 |SD101CW-FDITR-ND® 3,000 142.50/M 
40 5pA — _ 10 — SD103AW-FDICT-ND® 59 4.31 34.65 |SD103AW-FDITR-ND@ 10,000} 141.75/M 
40 SpA 0.37 20 10 400 SD103AW7-FDICT-ND® NEW! 59 4.31 34.65 |SD103AW7-FDITR-ND@ NEW! | 3,000 157.50/M 
60 200A 1 15 1 400 1N6263W-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 | 1N6263W-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
60 200nA7 1 15 1 400 SD101AW-7FDICT-ND® 53 3.90 31.35 | SD101AW-7FDITR-ND@ 3,000 142.50/M 
60 200nA _ _ 1 al SD101AW-FDICT-ND® 36 = 3.09 23.75 | SD101AW-FDITR-ND@ 10,000 | 128.25/M 
70 200nA 041 1 il 333 1N5711W-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 |1N5711W-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
40 _ 0.37 1 - 150 | SDMO3U40DICT-ND® 81 6.30 54.00 | SDMO3U40DITR-ND® 3,000 | 252.00/M| | Fig. 7— PwADIa23 
5 30 _ 0.35 20 _ 150 SDM20U30DICT-ND® 81 6.30 54.00 | SDM20U30DITR-ND® 3,000 | 252.00/M 
30 2.0HA i 100 5 250 BAT54LPDICT-ND@ 67 =4.92 39.60 | BAT54LPDITR-ND® 3,000 180.00/M = 1.30 
30 150A 0.575 200 — 250 SDM20U30LPDICT-ND® 81 6.30 54.00 | SDM20U30LPDITR-ND® 3,000 | 252.00/M 4 1.95 
6 40 200nA 1 40 5 250 BAS40LPDICT-ND® 68 5.25 45.00 |BAS40LPDITR-ND@ 3,000 | 210.00/M 
45 1.0pA 0.8 100 _ 250 SDM10U45LPDICT-ND@ 81 6.30 54.00 | SDM10U45LPDITR-ND® 3,000 | 252.00/M oo Lt 0.18 
30 2.0UA 0.8 100 § — PD3S0230DICT-ND® 68 5.25 45.00 |PD3S0230DITR-ND® 3,000 | 210.00/M ‘ 
‘ 80 25nA 0.715 250 4 _ PD3SD2580DICT-ND® 42 3.30 22.80 | PD3SD2580DITR-ND@ 3,000 102.00/M — 


Tape and Box RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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High Speed Switching Diodes DigiReel° 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-563 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — DO-35 
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Peak Max. Rev. Max. For. Max. Rev.| Power 
Reverse Current Voltage@ | Recovery| Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VE IF Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRwm (V)| (uA) (V) (Vv) (mA) | Trr(nS) |Pa(mW)| 1 2 3 Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K BAL99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAL99DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K BAL99-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 BAL99-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 350 K A _— BAS16-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 BAS16-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
100 0.1 100 1.0 100 50 250 K A _— BAS19-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 BAS19-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A = BAS20DICT-ND 2.81 19.80 90.00 = = _ 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A = BAS20-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 BAS20-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 K A _ BAS21-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 BAS21-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K A = BAS116-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 BAS116-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 A K K BAV23A-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV23A-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 K/IK A A BAV23C-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV23C-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
200 0.1 200 1.0 100 50 350 = A K BAV23S-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV23S-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
1 75 2.5 75 855 10 4.0 350 K A A BAV70-FDICT-ND® 3.15 18.55 87.50 BAV70-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
75 2.5 70 855 10 6.0 350 KAA A K BAV99-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 BAV99-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/K A A BAV170-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV170-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/A A K BAV199-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV199-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 350 A K K BAW56-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 BAW56-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 A K K BAW156-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAW156-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 350 K A _ MMBD914-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 MMBD914-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
300 0.1 240 1.0 100 50 350 K/A A K MMBD3004S-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 MMBD3004S-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 K A = MMBD4148-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 MMBD4148-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 MMBD4448-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A _ MMBD4448HDICT-ND. 2.25 15.60 69.00 = — _— 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448H-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 MMBD4448H-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
75 3.0 100 | 1.25 150 4.0 350 K/AA A K MMBD7000-FDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 MMBD7000-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A = BAS16WDICT-ND 2.70 18.72 82.80 BAS16WDITR-ND 3,000 72.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A _— BAS16W-FDICT-ND@ 3.24 19.08 90.00 BAS16W-FDITR-ND@® 3,000 72.00/M 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A = BAS19WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A = BAS19W-FDICT-ND® 3.62 23.76 129.60 BAS19W-FDITR-ND@ 3,000 97.20/M 
150 15 200 1.0 100 50 200 K A = BAS20WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 BAS20WDITR-ND 3,000 97.00/M 
150 15 200 | 1.0 100 50 200 K A —|_ BAS20W-FDICT-ND@ 3.62 23.76 129.60 | BAS20W-FDITR-ND@ 3,000 | 97.20/M 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A = BAS21WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A = BAS21W-FDICT-ND® 3.62 23.76 129.60 BAS21W-FDITR-ND@ 3,000 97.20/M 
2 75 2.5 75 855 10 4.0 200 K A A BAV70W-FDICT-ND® 3.78 22.26 105.00 BAV70W-FDITR-ND@® 3,000 84.00/M 
75: 25 75 855 10 4.0 200 K/A A K BAV99W-FDICT-ND@ 3.22 21.12 115.20 BAV99W-FDITR-ND® 3,000 86.40/M 
85 005 «675 | 10 10 3.0§ 200 A K/A K | BAV199WDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 | BAV199WDITR-ND@ 3,000 | 80.00/M 
75 25 75 |.855 10 4.0 200 AK K | BAWS6WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 | — — — 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 A K K BAWS56W-FDICT-ND® 3.62 23.76 129.60 BAW56W-FDITR-ND® 3,000 97.20/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4148W-FDICT-ND® 3.96 23.32 110.00 MMBD4148W-FDITR-ND@ 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4448HWDICT-ND. 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HWDITR-ND. 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A = MMBD4448HW-FDICT-ND®@ 3.96 23.32 110.00 MMBD4448HW-FDITR-ND® 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A = MMBD4448WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 MMBD4448WDITR-ND 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4448W-FDICT-ND® 3.96 23.32 110.00 MMBD4448W-FDITR-ND@ 3,000 88.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 KAA A A BAV70T-FDICT-ND® 3.15 18.55 87.50 BAV70T-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 AK A K BAV99T-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 BAV99T-FDITR-ND@ 3,000 80.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 K A A BAV170T-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV170T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 AIK A K BAV199T-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAV199T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 A K K BAW56T-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 BAW56T-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
85 005 #75 | 10 10 3.0§ 150 AK K | BAW156TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |] — = = 
3 85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 A K K BAW156T-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAW156T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K MMBD4448HTADICT-ND 2.63 18.20 80.50 = — = 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K MMBD4448HTA-FDICT-ND@ 3.15 18.55 87.50 MMBD4448HTA-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
200 0.1 = 1.0 100 50 150 K A = BAS21T-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 BAS21T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 85 685 «|: 1.0 ~=10 3.0§ 150 K A —| BAS116TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAS116TDITR-ND 3,000 | 81.00/M 
85 85 85 1.0 10 3.0§ 150 K A = BAS116T-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 BAS116T-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A = MMBD4448HTDICT-ND 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTDITR-ND 3,000 70.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A = MMBD4448HT-FDICT-ND@ 3.15 18.55 87.50 MMBD4448HT-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
4 80 50 75 855 10 4.0 150 = = _ MMBD4448VDICT-ND® 3.30 22.80 138.00 MMBD4448VDITR-ND@ 3,000 | 102.00/M 
75 50 75 -855 10 4.0 150 = = = BAS16VDICT-ND® 3.30 22.80 138.00 BAS16VDITR-ND® 3,000 | 102.00/M 
150 15 = 1.25 200 50 200 _ = = BAS20DWDICT-ND® 4.40 30.40 184.00 BAS20DWDITR-ND® 3,000 | 136.00/M 
5 200 15 = 1.25 200 50 200 = = = BAS21DWDICT-ND® 4.40 30.40 184.00 BAS21DWDITR-ND® 3,000 | 136.00/M 
25: 2.5 75 1.0 50 4.0 200 = = = MMBD4448DW-FDICT-NDt® 3.35 22.00 120.00 MMBD4448DW-FDITR-NDt@ 3,000 90.00/M 
6 75 5.0 75 1.0 10 4.0 500 = = = 1N4148DICT-ND@ 1.73 7.50 24.00 1N4148DITR-ND® 10,000 15.00/M 
t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ ps @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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High Speed Switching Diodes (Cont) 


Peak Max. Reverse Max. Forward Max. Reverse| Power 
Reverse Current Voltage @ Recovery Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VF IF Time pation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Vrwm (V)| (WA) (Vv) (Vv) (mA) Trr(nS) | Pg (mW)| Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing 
rie} 5.0 75 1.0 10 4.0 500 LL4148DICT-ND® 2.00 13.00 54.00 | LL4148DITR-ND® 10,000 34.00/M 
u 75: 5.0 75 1.0 100 4.0 500 LL4448DICT-ND® 3.00 14.00 54.00 | LL4448DITR-ND® 2,500 47.00/M 
100 25 75 855 10 4.0 400 1N4148W-FDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 | 1N4148W-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 400 1N4448W-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 | 1N4448W-FDITR-ND@® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 400 BAV16W-FDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 | BAV16W-FDITR-ND@® 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 250 BAV19W-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 | BAV19W-FDITR-ND@® 3,000 90.00/M 
8 150 0.1 150 1.0 100 50 250 BAV20W-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 | BAV20W-FDITR-ND@® 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 BAV21W-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 | BAV21W-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
130 0.005 75 1.0 10 3.0§ 250 BAV116W-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00 | BAV116W-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M 
300 100 240 1.0 100 50 400 BAV3004W-FDICT-ND® 3.69 29.70 189.00 | BAV3004W-FDITR-ND® 3,000 135.00/M 
80 5.0 75 855 10 4.0 200 1N4448HWS-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 | 1N4448HWS-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 1N4148WS-FDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 | 1N4148WS-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75: 2.5 75 1.0 100 4.0 200 1N4448WS-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 | 1N4448WS-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
9 75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 BAV16WS-FDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 | BAV16WS-FDITR-ND@ 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 200 BAV19WS-FDICT-ND@ 3.30 22.80 138.00 | BAV19WS-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 200 BAV20WS-FDICT-ND@ 3.30 22.80 138.00 | BAV20WS-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 200 BAV21WS-FDICT-ND® 3.30 22.80 138.00 | BAV21WS-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
80 0.1 80 1.0 100 4.0 150 1N4448HWTDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 | 1N4448HWTDITR-ND® 3,000 81.00/M 
80 0.1 80 1.0 100 4.0 150 1N4448HWT-FDICT-ND@ NEW! 3.02 19.80 108.00 | 1N4448HWT-FDITR-ND@ NEW! | 3,000 81.00/M 
10 100 1.0 80 1.0 50 4.0 150 1N4148WTDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 | 1N4148WTDITR-ND® 3,000 81.00/M 
100 1.0 75 1.0 50 4.0 150 1N4148WT-FDICT-ND® NEW! 3.02 19.80 108.00 | 1N4148WT-FDITR-ND@ NEW! 3,000 81.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 250 1N4448HLPDICT-ND® 4.40 30.40 184.00 | 1N4448HLPDITR-ND® 3,000 136.00/M 
um 75 50 75 1.0 50 4.0 250 BAS16LPDICT-ND@ 4.40 30.40 184.00 | BASI6LPDITR-ND® 3,000 136.00/M 
t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ us @ RoHS Compliant 


U ltra Fast Switching Rectifiers Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 


Fig. 1 — DO-41 


Fig. 2— D2PAK 


® 
Dimensions in mm D Reel 


Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Peak Reverse 
Rectified Reverse Current Current Forward | Recovery Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms @ 25°C Voltage Time Digi-Key Pricing Tape and Reel 
Fig. (A) (v) (A) (WA) (Vv) (nS) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND® 51 3.69 21.73 | UF1001DITR-ND® 5,000 73.80/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND® 44 3.08 20.24 | UF1002DITR-ND® 5,000 78.20/M 
200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND@ 48 3.42 22.44 | UF1003DITR-ND® 5,000 86.70/M 
1 1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND® 56 3.95 25.96 | UF1004DITR-ND® 5,000 100.30/M 
600 30 5.0 17 75 UF1005DICT-ND@ 48 3.74 25.84 | UF1005DITR-ND®@ 5,000 108.80/M 
800 30 5.0 1.7 75 UF1006DICT-ND@ 56 4.40 30.40 | UF1006DITR-ND® 5,000 128.00/M 
1000 30 5.0 1.7 75 UF1007DICT-ND® 53 3.90 31.35 | UF1007DITR-ND® 5,000 135.38/M 
2 16 100 100 5.0 0.975 30 MURB1610CTDICT-ND@ 2.40 20.00 168.00 | MURB1610CTDITR-ND@ 800 912.00 
200 100 5.0 0.975 30 MURB1620CTDICT-ND® 3.57 28.05 238.00 | MURB1620CTDITR-ND® 800 969.00 
50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-ND® 76 5.54 44.55 | ES1A-FDITR-ND® 5,000 192.38/M 
100 30 2.0 0.9 25 ES1B-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 | ES1B-FDITR-ND® 5,000 199.50/M 
150 30 5.0 0.98 20 ES1C-FDICT-ND® 81 5.95 4785 | ES1C-FDITR-ND® 5,000 206.63/M 
200 30 2.0 0.9 25 ES1D-FDICT-ND@ 68 5.25 45.00 | ES1D-FDITR-ND@ 5,000 199.50/M 
400 30 5.0 1.25 35 ES1G-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 |_ES1G-FDITR-ND® 5,000 257.00/M 
1.0 50 30 5.0 1.0 50 US1A-FDICT-ND® 62 4.51 36.30 | US1A-FDITR-ND® 5,000 156.75/M 
. 100 30 5.0 1.0 50 US1B-FDICT-ND@ .67 4.92 39.60 | US1B-FDITR-ND® 5,000 171.00/M 
3 200 30 5.0 1.0 50 US1D-FDICT-ND® 73 5.33 42.90 | US1D-FDITR-ND® 5,000 185.25/M 
400 30 5.0 1.3 50 US1G-FDICT-ND@ .78 5.74 46.20 | US1G-FDITR-ND@ 5,000 199.50/M 
600 30 5.0 17 75 US1J-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 | US1J-FDITR-ND® 5,000 199.50/M 
800 30 5.0 1.7 75 US1K-FDICT-ND® we 5.60 48.00 | US1K-FDITR-ND® 5,000 212.80/M 
1000 30 5.0 17 75 US1M-FDICT-ND® 77 5.95 51.00 | US1M-FDITR-ND@ 5,000 226.10/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AA-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 | ES2AA-FDITR-ND® 5,000 212.80/M 
20 100 50 5.0 0.92 25 ES2BA-FDICT-ND® at 5.95 51.00 | ES2BA-FDITR-ND@ 5,000 226.10/M 
7 150 50 5.0 0.92 25 ES2CA-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 | ES2CA-FDITR-ND®@ 5,000 239.40/M 
200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-ND® 86 6.65 57.00 | ES2DA-FDITR-ND@ 5,000 252.70/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 | MURS120-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 4.80 36.00 | MURS140DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 | MURS140-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
600 35 5.0 1.25 50 MURS160-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 | MURS160-FDITR-ND® 3,000 224.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2A-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 |_ES2A-FDITR-ND@ 3,000 224.00/M 
100 50 5.0 0.9 25 ES2B-FDICT-ND® AT 5.95 51.00 | ES2B-FDITR-ND@ 3,000 238.00/M 
4 20 150 50 5.0 0.9 25 ES2C-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 | ES2C-FDITR-ND@ 3,000 252.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2D-FDICT-ND® 86 6.65 57.00 | ES2D-FDITR-ND@ 3,000 266.00/M 
400 50 5.0 1.25 35 ES2G-FDICT-ND® -90 7.00 60.00 |_ ES2G-FDITR-ND® 3,000 280.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3AB-FDICT-ND® 1.16 9.18 78.30 | ES3AB-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3BB-FDICT-ND® 1.10 8.67 73.95 | ES3BB-FDITR-ND@ 3,000 344.25/M 
. 150 100 10 0.9 25 ES3CB-FDICT-ND@ 1.16 9.18 78.30 | ES3CB-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
200 100 10 0.9 25 ES3DB-FDICT-ND@ 1.38 10.88 92.80 | ES3DB-FDITR-ND@ 3,000 432.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3A-FDICT-ND® 1.16 9.18 78.30 | ES3A-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
5 3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-ND® 1.10 8.67 73.95 | ES3B-FDITR-ND@ 3,000 344.25/M 
. 150 100 10 0.9 25 ES3C-FDICT-ND® 1.16 9.18 78.30 | ES3C-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
200 100 10 0.9 25 ES3D-FDICT-ND® 1.38 10.88 92.80 | ES3D-FDITR-ND® 3,000 432.00/M 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(T0991) 1297 


Ih CORPORA 


*S_ Schottky Barrier Double Diodes 


Repetitive Forward Maximum Forward Reverse Cut Tape 
Peak Reverse Continuous Voltage@Ir Leakage Recovery Digi-Key Pricing Tape and Reel$ 

Fig. Voltage VRRM Current IF VF(V) IF(mA) Current Time (nS) Package Part No. 10 100 1,000 Qty. Pricing 
30V 200mA 1.0 100 2.0 5.0 SOT-23 BAT54-FDICT-ND® 4.10 33.00 210.00 3,000 150.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
40V _— 0.55 500 50pA = SOT-23 BAT400D-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
40V 750mA 0.31 100 100pA _ SOT-23 BAT750-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 BAS70-FDICT-ND® 7.00 60.00 400.00 3,000 280.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54WDICT-ND 4.80 36.00 192.00 _ _ 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54W-FDICT-ND® 4.92 39.60 252.00 3,000 180.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-FDICT-ND@ 7.00 60.00 400.00 3,000 280.00/M 
1 70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70WDICT-ND 7.04 52.80 319.00 _ = 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-FDICT-ND® 7.70 66.00 440.00 3,000 308.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 150nA = SOT-323 SDMGO0340L-FDICT-ND@ 5.54 44.55 283.50 3,000 202.50/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0))A 5.0 SOT-523 BAT54TDICT-ND 4.00 30.00 160.00 3,000 150.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0)1A 5.0 SOT-523 BAT54T-FDICT-ND® 4.10 33.00 210.00 3,000 150.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA _ SOT-523 SDMPO340LTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 = _ 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA SOT-523 SDMP0340LT-FDICT-ND@ 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
40V 200mA 0.38 1.0 200nA SOT-523 BAS40T-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
45V 1000mA 0.45 10 1pA SOT-523 SDM10P45-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-23 BAT54C-FDICT-ND® §.25 45.00 300.00 3,000 210.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-05-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54CW-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-05DICT-ND 6.40 48.00 290.00 _ _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-05-FDICT-ND® 7.00 60.00 400.00 = _ 
2 40V 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-323 SDMGO0340LC-FDICT-ND@ 5.54 44.55 283.50 3,000 202.50/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-05-FDICT-ND® 7.70 66.00 440.00 3,000 308.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0 5.0 SOT-523 BAT54CT-FDICT-ND® §.25 45.00 300.00 3,000 210.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-05T-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA — SOT-523 SDMP0340LCTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 _- _ 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA — SOT-523 SDMP0340LCT-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100A rae SOT-23 SDM40E20LS-FDICT-ND@ 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54S-FDICT-ND® §.25 45.00 300.00 3,000 210.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-04-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-04-FDICT-ND® 7.00 60.00 400.00 3,000 280.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54SW-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
3 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-04-FDICT-ND@ 7.00 60.00 400.00 3,000 280.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-323 SDMGO0340LS-FDICT-ND@ 5.54 44.55 283.50 3,000 202.50/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-04-FDICT-ND® 7.70 66.00 440.00 3,000 308.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-04T-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-523 SDMPO0340LSTDICT-ND 5.40 40.50 216.00 _ _ 
30V 200mA 0.32 1.0 2uA 5.0 SOT-523 BAT54ST-FDICT-ND@ NEW! §.25 45.00 300.00 3,000 210.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA = SOT-523 SDMP0340LST-FDICT-ND® 5.54 44.55 283.50 3,000 202.50/M 
30V 200mA 0.8 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54A-FDICT-ND® NEW! §.25 45.00 300.00 3,000 210.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-06-FDICT-ND® 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 3,000 266.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-23 BAS70-06-FDICT-ND® NEW! 7.00 60.00 400.00 3,000 280.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54AWDICT-ND 5.76 43.20 261.00 3,000 239.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54AW-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
4 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 = _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-06-FDICT-ND@ 7.00 60.00 400.00 3,000 280.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-323 SDMGO0340LA-FDICT-ND® 5.54 44.55 283.50 3,000 202.50/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-06-FDICT-ND® 7.70 66.00 440.00 3,000 308.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 BAT54AT-FDICT-ND@ §.25 45.00 300.00 3,000 210.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-06T-FDICT-ND@ 5.60 48.00 320.00 3,000 224.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA =— SOT-523 SDMPO340LATDICT-ND 6.48 48.60 279.00 _- =- 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-523 SDMPO0340LAT-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 3,000 252.00/M 
5 30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-363 BAT54DW-FDICT-ND@ 8.50 72.50 475.00 3,000 337.50/M 

$ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant 
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Peak Voltage Forward Voltage Reverse Recovery Cut Tape Tape and Reel 
VRRM Leakage @lr Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (Vv) Current VF(V) IF(mA) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04DICT-ND 80 6.40 48.00 = _ 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04-FDICT-ND@ 90 7.00 60.00 BAS40DW-04-FDITR-ND® 280.00/M 
1 40 _ 0.37 20 10.0 SD103ASDM-FDICT-NDt¢® 81 6.30 54.00 SD103ASDM-FDITR-NDt}@ 252.00/M 
45 1.0uA 0.45 10 _ SDM10M45SDDICT-NDt 1.08 8.64 64.80 SDM10M45SDDITR-NDt 342.00/M 
45 1.0uA 0.45 10 _ SDM10M45SD-FDICT-NDt® 1.08 8.40 72.00 SDM10M45SD-FDITR-NDt@ 336.00/M 
t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package @ ROHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Schoitky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) (cont) DigiReel” 


Peak Voltage Forward Voltage Reverse Recovery Cut Tape Tape and Reel 
VRRM Leakage @lr Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (Vv) Current VF(V) IF(mA) (nS) Part No. ‘) 10 100 Part No. 3,000 
1 70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04DICT-ND 83 6.50 50.00 _ _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04-FDICT-ND@ 1.08 8.50 72.50 BAS70DW-04-FDITR-ND® 337.50/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54CDW-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 BAT54CDW-FDITR-ND® 336.00/M 
2 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-05DICT-ND 80 6.40 48.00 _ _ 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-05-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 BAS40DW-05-FDITR-ND® 280.00/M 
70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70DW-05-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 BAS70DW-05-FDITR-ND® 337.50/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54ADW-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 BAT54ADW-FDITR-ND® 336.00/M 
3 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-06-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 BAS40DW-06-FDITR-ND® 280.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-O6DICT-ND 83 6.50 50.00 _ _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-06-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 BAS70DW-06-FDITR-ND® 337.50/M 
30 2.0HA 0.32 1.0 5.0 BAT54TW-FDICT-ND@ 90 7.00 60.00 BAT54TW-FDITR-ND® 280.00/M 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 81 6.48 48.60 BAS40TWDITR-ND 257.00/M 
4 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TW-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 BAS40TW-FDITR-ND® 252.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TWDICT-ND 88 7.04 52.80 _ _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TW-FDICT-ND® 99 7.70 66.00 BAS70TW-FDITR-ND® 308.00/M 
5 30 2.0HA 0.45 10 5.0 QSBT40-FDICT-ND® 1.42 11.22 95.70 QSBT40-FDITR-ND® 445.50/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54BRW-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 BAT54BRW-FDITR-ND® 336.00/M 
6 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40BRW-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 BAS40BRW-FDITR-ND® 336.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRWDICT-ND 1.08 8.64 64.80 _ - 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRW-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 BAS70BRW-FDITR-ND® 336.00/M 
7 30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54JW-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 BAT54JW-FDITR-ND® 224.00/M 
70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70JW-FDICT-ND@ 99 7.70 66.00 BAS70JW-FDITR-ND® 308.00/M 
8 40 2.0HA 0.37 20 10.0 SD103ATW-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 SD103ATW-FDITR-ND® 224.00/M 


t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package ROHS Compliant 


Switching Diode Arrays Surface Mount 


Fig. 1 — SOT-363 Fig. 2 — SOT-353 Fig. 3 — SOT-363 Fig. 4 — SOT-363 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — SOT-363 
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Fig. 8 — SOT-363 Fig. 9 — SOT-363 Fig. 10 — SOT-26 Fig. 13 — SOT-363 
DC+/ Vc 
AC C1 C2 
C1 C2 C2 AC C1 C2 AC3/DL3 DC+/Vc 
LOU 
Al Al A2 DL1/AC1 DL2/ AC2 
i GND /DC- 
Peak Max. Rev. Max. Forward Max. Rev. Power 
Reverse Current Voltage@ Recovery Dissi- Cut Tape Tape and Reel 
Voltage IR VR VF IF Time pation Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | VaRM(V) (uA) (Vv) (vy) (mA) Trr(nS) | Pg (mW) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
1 80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HAQW-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 MMBD4448HAQW-FDITR-ND® 210.00/M 
2 80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQWDICT-ND 60 4.80 36.00 _ _ 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQW-FDICT-ND@ 67 4.92 39.60 MMBD4448HCQW-FDITR-ND® 180.00/M 
#5 1.0 75 1.0 50 4.0 200 BAS16TW-FDICT-ND® 50 3.69 29.70 BAS16TW-FDITR-ND® 135.00/M 
3 75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 MMBD4148TW-FDICT-ND® 53 4.13 28.50 MMBD4148TW-FDITR-ND® 127.50/M 
80 01 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HTW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 MMBD4448HTW-FDITR-ND® 150.00/M 
4 75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAV70DW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 BAV70DW-FDITR-ND® 150.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCDW-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 MMBD4448HCDW-FDITR-ND@ 180.00/M 
30 2.0 25 1.0 100 5.0 200 BAT54SDW-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 BAT54SDW-FDITR-ND® 336.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAV99DW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 BAV99DW-FDITR-ND@ 150.00/M 
5 80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HSDW-FDICT-ND@ 67 4.92 39.60 MMBD4448HSDW-FDITR-ND@ 180.00/M 
80 50 75 72 5.0 4.0 200 SDAOO4DICT-ND® 99 7.70 66.00 SDAOO4DITR-ND® 308.00/M 
85 0.005 75 1.0 10 3.0§ 200 BAV199DWDICT-ND 55 4.40 33.00 _ _ 
85 0.005 75 1.0 10 3.0§ 200 BAV199DW-FDICT-ND® 62 4.51 36.30 BAV199DW-FDITR-ND® 165.00/M 
15: 25 75 1.0 50 4.0 200 BAW56DW-FDICT-ND@ NEW! 50 3.69 29.70 BAW56DW-FDITR-ND® NEW! 135.00/M 
6 80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADWDICT-ND 60 4.80 36.00 MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADW-FDICT-ND@ 67 4.92 39.60 MMBD4448HADW-FDITR-ND® 180.00/M 
7 75 25 75 1.0 50 4.0 200 BAV756DW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 BAV756DW-FDITR-ND® 150.00/M 
8 75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAW567DWDICT-ND 50 4.00 30.00 _ _ 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAW567DW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 BAW567DW-FDITR-ND@ 150.00/M 
9 75 50 75 1.25 150 4.0 200 BAV99BRW-FDICT-ND@ 68 5.25 45.00 BAV99BRW-FDITR-ND® 210.00/M 
10 350 0.1 240 1.0 100 50 350 MMBD3004BRM-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 MMBD3004BRM-FDITR-ND@ 210.00/M 
an 80 0.1 70 1.0 100 4.0 225 MMBD4448HTM-FDICT-ND@ 62 4.51 36.30 MMBD4448HTM-FDITR-ND® 165.00/M 
12 40 1.0 10 37 1.0 - 225 SDMO3MT40DICT-ND 72 5.76 43.20 SDMO3MT40DITR-ND 228.00/M 
40 1.0 10 37 1.0 -_ 225 SDM03MT40-FDICT-ND® 19 6.13 52.50 SDM03MT40-FDITR-ND@ 245.00/M 
13 85 _ 60 90 1.0 3.0§ 200 DLPAOO6DICT-ND® 1.01 7.88 67.50 DLPAOO6DITR-ND® 315.00/M 
75 = 53 15 1.0 4.0 200 SDAOO6DICT-ND® 90 7.00 60.00 SDAOOGDITR-ND® 280.00/M 


RoHS Compliant § Reverse Recovery Time @ us 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.|_(V)_| (mA) | HFE | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing Fig.| _(V)_| (mA) | HFE | PartNo. 1 25 100 [ Qty. | Pricing 
NPN Transistors 25 200 60 KST10MTFCT-ND@A 14 2.59 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
TO-92 30 100 300 | MMBTS088CT-ND@A 15 2.84 8.19 | 3,000 | 29.61/M 
15 50 20 2N5770-ND® .24 4.46 1287] — = 30 100 110 | BC848CMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M 
15 200 20 2N5769-ND 23 4.25 12.29 | — — 30 1,200 | 4,000 | BCV27CT-ND@A 16 3.06 8.84 | 3,000 | 31.96/M 
15 200 20 PN2369-ND 9 3.60 10.40) — — 40 200 30__| MMBT3904FSCT-ND@A 08 1.49 4.29 | 3,000 | 15.51/M 
15 200 18 PN4275-ND® 19 3.60 10.40) — — 40 600 20 | MMBT4401FSCT-ND@A 10 1.91 5.53 | 3,000 | 19.98/M 
16 200 20 PN2369A-ND@ 9 3.60 10.40 | — = 40 800 35 BSR14CT-ND@A 13 2.48 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
15 300 15 2N5772-ND@ 22 4.05 11.70) — = 40 1,000 35 MMBT2222AFSCT-ND@A 09 1.64 4.75 | 3,000 | 17.16/M 
20 1,200 | 20,000 | MPSA12-ND 28 5.22 15.08) — — 40 1,200 | 10,000) MMBT6427FSCT-ND@A 19 3.53 10.21 | 3,000 | 36.90/M 
25 50 60 MPSH10FS-ND@* 32 5.91 16.38) — = 2 45 100 110_| BC847BMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M 
25 100 400 | 2N5089BU-ND® A 2.03 5.85 | — — 45 100 110 | BC847CMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M 
25 100 150_| MPS2924-ND AL 8.27 22.68 | — = 45 800 100 | BC81725MTFCT-ND@A 2 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M 
25 200 60 2N4124BU-ND@ A 2.14 6.18 | — — 50 500 250 | MMBT6428CT-ND@A 5 2.84 8.19 | 3,000 | 29.61/M 
25 200 150 | MPS6515-ND 23 4.32 12.48) — _— 50 800 100 | BC81740MTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M 
25 200 15 PN5135-ND 32 6.25 17.60) — — 65 100 110 _| BC84GBMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 | 3,000 |_23.50/M 
25 500 100 | 2N5172_D26ZCT-ND@A& 21 3.94 11.38 | 2,000 ) 47.00/M 80 500 100 | MMBTAOGFSCT-ND@A 22 4.05 11.70 | 3,000 | 42.30/M 
25 500 150 | PN3565-ND@ 21 3.92 11.31 = a 160 600 30 | MMBTS551FSCT-ND@A 16 2.99 8.65 | 3,000 | 31.26/M 
30 100 300 | 2N5088BU-ND® A 2.14 6.18) — = 300 500 25 MMBTA42FSCT-NDA 23 4.32 12.48 | 3,000 | 45.12/M 
30 200 25 2N4123-ND®@ A 2.09 6.05) — — 300 500 25 KST42MTFCT-ND@A 16 3.06 8.84 | 3,000 | 31.96/M 
30 500 100 | 2N3704-ND@+ 21 3.94 11.38) — _ SOT-223 — RoHS Compliant 
30 600 35 PN2222BU-ND AW 2.14 6.18) — — 40 1,000 35 PZT2222ACT-NDA 38 7.38 20.77 | 2,500 | 84.96/M 
30 600 80 PN3566-ND. 21 3.87 11.18 | — _ 3 60 1,500 25 BCP5S5FSCT-NDA 38 7.61 20.88 | 2,500 | 98.60/M 
30 1,200 | 5,000 | MPSA13-ND@ 28 5.22 15.08 | — = 300 500 25 PZTA42CT-NDA 36 7.35 20.16 | 2,500 | 95.20/M 
30 1,200 | 10,000 | MPSA14-ND® 28 §.22 15.08) — _ TO-264 — RoHS Compliant 
30 500 100 | BC184C-ND@+ 21 4.01 11.57) — - 4 230 | 15,000] 35 FJL43150TU-ND 1.78 35.63 106.89 | — = 
30 500 100 | BC184L-ND@+ 21 4.01 11.57) — _ TO-220 — RoHS Compliant 
30 1,200 _| 30,000 |_BC517-ND@t 25 4.73 13.65 | — = 30 3,000 | 120 | KSC1173YTSTU-ND A7 9.30 27.90 | — _ 
30 100 420 | BC548C-ND@ 21 4.01 11.57] — =— 60 2,000 | 500 | TIP110-ND 56 11.20 33.60 | — =— 
30 100 110 | BC549-ND@+ 21 4.01 11.57) — - 60 5,000 | 1,000 | TIP120-ND 56 11.20 33.60 | — - 
40 200 40 2N3904FS-ND® A 2.03 5.85 | — _ 80 | 10,000} 35 KSE44H11TU-ND 60 11.25 33.75 | — = 
40 200 30 2N3904D26ZCT-ND@A AW 2.03 5.85 | 2,000 | 24.30/M 80 6,000 15__| TIP41B-ND 55 11.00 33.00 | — = 
40 200 30 2N3904TFCT-ND@At AW 2.03 5.85 | 2,000 | 24.00/M 100 | 1,000 15 | TIP29CFS-ND 55 11.00 33.00 | — _ 
40 500 100 | PN3569-ND@ 21 3.87 17.18) — — 100 | 2,000 | 500 | TIP112TU-ND 56 11.20 33.60 | — = 
40 600 20 2N4400-ND® 12: 2.23 6.44; — - 100 | 3,000 10 | TIP31CFS-ND 50 10.00 30.00 | — _ 
40 600 20 2N4401-ND®@ 2 2.23 6.44 | — — 100 | 3,000 10 | TIP31CTU-ND 55 11.00 33.00 | — _ 
40 600 20 2N4401D26ZCT-ND@A 12 2.23 6.44 | 2,000 | 26.73/M 100 | 5,000 | 1,000 | TIP122FS-ND 50 9.30 27.90 | — = 
1 40 600 20 2N4401D75ZCT-ND@A0 12 2.23 6.44 | 2,000 | 26.73/M 100 | 5,000 | 1,000 | TIP122TU-ND 50 9.30 27.90 | — = 
40 600 20 2N4401TFCT-ND@A$ 12 2.23 6.44 | 2,000 | 27.00/M 100 | 6,000 15 | TIP41CTU-ND A8 9.00 27.00 | — _ 
40 600 40 PN3567-ND® 21 3.87 11.18) — - 100 | 8,000 | 200 | TIP102TU-ND 62 11.63 34.88 | — _ 
40 1,000 35 PN2222AFS-ND A 2.14 618; — — 100 | 8,000 ) 200 | TIP102-ND 62 11.63 34.88 | — _ 
40 1,000 35 PN2222AD26ZCT-ND@A 2 2.23 6.44 | 2,000 | 26.73/M 100 _| 1,000 15 | TIP29CTU-ND 50 10.00 30.00 | — = 
45 100 400_| MPSA18-ND® 25 4.66 13.46 | — _— 100 |12,000| 100 | BDW93CFS-ND 69 12.98 38.93 | — — 
45 100 80 PN100RMCT-ND@A0 21 3.92 11.31 | 2,000 | 46.98/M 200 | 7,000 | — BU406FS-ND 68 12.75 38.25 | — _ 
45 800 60 BC337-ND@$ 31 5.83 1617) — _ 230 | 15,000} 55 FJP5200RTU-ND NEW! 95 19.69 63.00 | — =_ 
45 800 100 | BC33725-ND@+ 31 5.83 16.17) — - 230 | 15,000} 80 | FJPS2000TU-ND NEW! 95 19.69 63.00 | — = 
45 800 100 | BC33725TACT-ND@$A0 14 2.54 7.35 | 2,000 | 30.51/M 275 | 4,000 | 1,000 | FJP9100TU-ND 80 14.93 44.78 | — = 
45 800 170_| BC33740TACT-ND@$A0 14 2.54 7.35 | 2,000 | 30.51/M 300 | 1,000 10 | TIP48-ND 55 11.00 33.00 | — _ 
45 100 110 | BC547-ND@+ 21 4.01 11.57] — = 350 | 1,000 10 | TIP49FS-ND 55 11.00 33.00 | — _ 
45 100 110 | BC547BFS-ND@t 21 4.01 11.57) — _— 400 | 8,000 5 FJP13007TU-ND 72 13.50 40.50 | — =- 
45 100 110 | BC547BTACT-ND@$A0 A 2.03 5.85 | 2,000 | 24.30/M 5 400 | 8,000 15 FJP13007H1TU-ND 67 12.60 37.80 | — _ 
45 100 110 | BC550-ND@+ 21 4.01 11.57) — — 400_| 8,000 26__| FJP13007H2TU-ND i: 13.50 40.50 | — = 
50 100 200_| 2N5210-ND@ ait 2.03 5.85 | — = 400 | 12,000} 15 FJP13009H2TU-ND 89 16.73 50.18 | — — 
50 100 40 BC182-ND@+ 21 4.01 11.67 / — — 400 | 12,000 6 FJP13009TU-ND 88 16.58 49.73 | — = 
50 100 40 BC182B-ND@+ 21 4.01 11.57) — - 400 | 4,000 19 | FUP3305H1TU-ND 68 12.83 38.48 | — _ 
60 100 100 | 2N5961-ND 23 4.28 1235) — — 400 | 4,000 26 | FJP3305H2TU-ND 68 12.83 38.48 | — — 
60 100 20 PN2484-ND® 22 4.12 11.90) — — 400 | 4,000 8 FJP3305TU-ND 68 12.83 38.48 | — = 
65 100 110_| BC546-ND@+ 25 4.73 13.65 | — = 400 | 4,000 8 FJP3305-ND 12 13.50 40.50] — — 
80 200 60 2N4410-ND® .24 4.50 13.00] — — 400 | 4,000 8 FJP5304DTU-ND 68 12.83 38.48 | — — 
80 500 100 | MPSA06-ND® 28 §.25 14.56) — _— 400 | 5,000 10 | FUPSS55TU-ND 80 15.00 45.00 | — — 
80 500 100 | MPSA06_D26ZTR-ND® — — —J 2,000 | 61.60/M 400 | 5,000 8 KSC5305DFTTU-ND 76 14.25 42.75 | — _ 
80 500 100 | MPSAO6RACT-ND@At 28 §.25 14.56 | 2,000 | 62.00/M 400 | 1,000 10__| TIP50-ND 55 11.00 33.00 |_ — = 
80 1,000 25 BC639-ND@t 27 5.06 14.04 | — = 400 | 1,500 5 KSE13003TH2ATU-ND 58 11.60 34.80 | — = 
100 200 60 2N5830-ND .24 4.46 12.87 | — _ 400 | 4,000 20 | FJPS554TU-ND 72 13.50 40.50 | — _ 
100 | 1,500 | 1,000 | 2N7052-ND@ 32 6.25 17.60; — — 440 | 5,000 7 FJP5355TU-ND 56 10.43 31.28 | — _ 
140 600 20 2N5550BU-ND® 2 2.27 657) — - 450 | 5,000 4 KSC5338D-ND 78 14.63 43.88 | — _ 
200 200 25 MPSA43-ND .29 5.42 15.03 | — - 450 | 5,000 4 KSC5338DTU-ND 78 14.63 43.88 | — = 
300 500 25 MPSA42FS-ND@ 29 5.45 15.73 | — _ 450 | 2,000 4 KSC5402DTTU-ND 59 11.10 33.30 | — _ 
300 500 25 MPSA42_D26ZTR-ND = = —| 2,000 | 65.34/M 500 | 5,000 8 FJP5321TU-ND 66 12.35 37.04 | — _ 
400 300 40 KSP44TACT-ND@A0 23 4.25 12.29 | 2,000 | 51.00/M 600 | 2,000 4 KSC5502TU-ND NEW! 64 12.00 36.00 | — =— 
400 | 1,500 5 FJN13003TACT-ND@tA0 40 8.01 21.96 | 2,000 | 109.80/M 800 | 3,000 6 KSC5603DTU-ND 96 17.93 53.78 | — al 
400_| 1,500 5 FJN3303TACT-ND@FA0 32 6.25 17.60 | 2,000 | 76.00/M 800 | 3,000 20__| FJP50270TU-ND 70 13.13 39.38 | — = 
SOT-23 800 | 3,000 15 FJP5027RTU-ND 70 13.13 39.38 | — _ 
12 50 25 MMBT5179CT-ND@A 18 3.33 9.62 | 3,000 | 34.78/M 800 | 3,000 8 FJP5027TU-ND 70 13.05 39.15 | — _ 
9 16 200 20 MMBT2369ACT-ND@A 14 2.70 7.80 | 3,000 | 28.20/M 800 | 3,000 20 | KSC50270TU-ND 79 14.85 44.55 | — - 
25 50 60 MMBTH10FSCT-ND@A 18 3.33 9.62 | 3,000 | 34.78/M * i ii 
o + ¢ A See drawings above for pin layout. ACutTape  § For Tape and Reel part number, change 
25 100 300_| MMBTS089CT-ND@A 16 2.97 8.58 | 3,000 | 31.00/M CT-ND to TR-ND. 4 For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. RoHS Compliant (Continued) 
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es . igi ® Vceo | Ic | Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
FAIRGCHILO Transistors (Cont) i) Reel Fig. | (V)_| (mA) |_HFE_| Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing 
eye Ter TST WISHES 50 | 300 | 40 | BC212L-NDOa 22 412 ~«+11:90) — — 
60 | 500 | 250 | PN4250A-NDe 230-428 12.35) — a 
eal" [ty | | BR ew Paes) |) | S| |S eee oe ee 
et tn) Se eecor en ners Compliant eee , [-80_| 800 | 50_| PN2907ATACT-ND@ato 14-270 7.80 | 2,000 | 32.00/m 
230 | 15,000] 55 | FJPF5200RTU-ND NEW! 7.05 2188 70.00) — = 80 | 500 | 100 | MPSAS6-ND® 240 4.59 13.26 | — = 
230 | 15,000} 80 | FJPF52000TU-ND NEW! 105 2188 70.00) — _ 80 | 1,000 | 25 | BC640-NDet 33 6.09 16.90) — = 
400 | 8,000] 5 | FJPF13007TTU-ND 69 «1286 «= 38.59) — = 120 | 600 ) 30 | 2NS400-ND@ 2400 4.46 12.87) — = 
400 | 8,000) 26 | FJPF13007H2TU-ND 72 1350 4050) — = 150 | 600 ) 30 | 2NS401-ND@ 1300 241 6.96) — = 
400 _| 8.000 | 5 _| FJPF13007TU-ND 68 12.68 38.03 300_| 500_| 25 | MPSA92FS-ND@ sar3s 6011.25 31.20 | — = 
nn 00 : SET ND ae ue aL = 2 12 | 200 | 20 | MMBTS640CT-ND@A 56 1050 31.50 | 3,000 | 182.00/M 
6 | 400 |.4000| 2 NMRGOSantNn 69 «i097 3292| a 15 | 200 | 35 | MMBT5771CT-NDea 1.35 2813 90.00 | 3,000 | 585.00/m 
4oo0 | 4'c00 | 8 | FUPR330SHOTU-ND 3183s sa | a 20 | 50 | 60 | MMBTH8ICT-ND@A 47 3.15 ~~: 9.10 | 3.000 | 32.90/M 
400 | 4000 | 8 | FIPF3308TU-ND ‘fo 4485 oa4es | a 25 | 200 | 60 | MMBT4126FSCT-ND@a 44 270 7.80} 3.000 | 28.20/M 
500 15.0007 8 1 FIPF5321TU-ND “e790 37 49 30__| 1,200 | 10,000 | MMBTA64ESCT-ND@A 18 3.38 9.75 | 3.000 | 35.25/M 
g00 | 3.000 | 20 | FUPES0270TU-ND 7 #41988 «(4163| — =| 40 | 600 | 20 | MMBT4403FSCT-ND@A 401.91 553] 3.000 | 19.98/M 
goo | 3.000 | 15 | FUPFS027RTU-ND 67 «1253 a7sa| — a 40 | 200 | 30 | MMBT3906FSCT-ND@a 09 = 160 »~=— 4.62 | 3.000 | 16.69/M 
900 | 700 | 30. | KSCEO49ETU-ND ei Otsgeo 2880 | — = 40 | 800 | 35 | MMBT2907CT-ND@at 12 225  650| 3.000 | 24.00/M 
D-PAK — RoHS Compliant 2 | 45 | 800 | 100 | BC80725MTFCT-ND@s 43 236 6.83 | 3.000 | 24.68/M 
60 | 10,000] 5 | MJDS055TFCT-NDA 55 11.00 33.00] 2,000 | 154.00/M 45 | 800 _| 100 | BC80740MTFCT-ND@A 132.36 _6.83 | 3,000 | 24.68/M 
80 | 8,000} 40 | MJD44H11TMCT-NDA 56 10.50 31.50 2,500 | 182.00/M 50 | 100 | 250 | MMBTS087CT-ND@A 73.15 9.10 | 3,000 | 32.90/M 
100 | 8.000 | 1000 | KSH122TFCT-NDA 56 © 11.20 33.60) 2,000 | 156.80/M 80 | 800 | 75 | BSRIGCT-ND@A 13 2.48 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
100 | 2:000 | 200 | mJD112TFCT-NDA ‘54 10.05 30.15) 2.000 | 178.22/m 60 | 800 | 50 | MMBT2907AFSCT-ND@A 09 1.78 5.14 | 3,000 | 18.57/M 
100 | 8.000 | 100 | mJ0122TFCT-NDA ‘5611.20 33.60 | 2.000 | 156.80/M 80 | 500 | 100 ) MMBTASGFSCT-ND@ 18 3.38 9.75 | 3,000 | 35.25/M 
400 13.000 110 | MID31CTFCT-NDA 341080 32.401 2.000 1 181 20M 150 | 600 | 50 | MMBT5401FSCT-ND@A 14-270 7.80 | 3.000 | 28.20/M 
100 | 6.000) 15 | MJD41CTFCT-NDA ‘55 11.00 33.00] 2,000 | 154.00/m 300 | S00 | 25 | KST92MTFCT-ND@A 183.38 9.75 | 3,000 | 35.25/M 
7 | 100 | 6000) 15 | KSH41CTECT-NDA ‘55 © 11.00 33.00) 2,000 | 154.00/m 300_| 500 _| 25 | MMBTA92FSCT-NDA 25 __ 4.73 __13.65 | 3,000 | _49.35/M 
100 | 3,000] 10 | KSH31CTFCT-NDA 56 © 11.17 33.51 | 2,000 | 156.38/M TO-264 — RoHS Compliant 
too | 2000 |_200_| KSH112TMCT-NDA 5614.20 33.60 | 2.500 | 151.20/M 4 | 230 [13,000] 35 _| FUL421SOTU-ND 1.98 __39.69_119.07 |_— = 
100 | 8,000 | 100 | KSH122TMCT-NDA “56 11.20 33.60 | 2,500 | 151.20/M TO-220 — RoHS Compliant 
400 | 3.000] 10 | FJDS553TMCT-NDAA 59 = 11.03 33.08 | 2.500 | 191.10/M 30] 3,000) 120) KSA473YTSTU-ND 48 9.50 28.50 | — = 
400 | 4.000) 10 | FUDS304DTFCT-NDAA ‘52 1040 31.20 | 2.000 | 145.60/M 80 | 5,000 | 1,000 | TIP12STU-ND 581150 34.50) — -_ 
400 | 5,000] 10 | FJDS555TMCT-NDAA 68 = 12.75 38.25 | 2.500 | 221.00/M 80 | 8,000 ) 200 | TIPIOSTU-ND 64 12.00 36.00 | — = 
600 | 2.000 | 3 | KSC5502DTMCT-NDA 70 13.13 39.38 | 2.500 | 227.50/M Hy aan te Were BH Her en = — 
D2-PAK — RoHS Compliant s = a z = — — 
7 [100 [ 8,000 | 200 | FUBIO2TMCT-NDAA pnad 17.63 62.88 [800 [265.20 im enn 0 Ee ae ies pee = = 
RS = Bolts Compliant —_______ = 5 | 100 | 3,000 | 10 | TIP32CTU-ND 55 11.00 33.00) — — 
: ; ; 100 | 5.000 | 1,000 | TIP127FS-ND 58 1150 3450) — — 
a 1m) 3 Py of oe oe 100 | 5.000 | 1.000 | TIP127TU-ND 5811.50 3450| — = 
400 | 1500 | 5 | FUES303TU-ND gat eis) - oan fe — 100 | 6.000] 15 | TIP42CTU-ND 5911.80 3540) — om 
8 |_4o0_| 1500 | 8 | FJE3303H1TU-ND At 832 22.82 | — = ee ee ee ae ea (oe = 
400 | 4.000} 8 | FJES304DTU-ND 371140 3420; — a too | tenn) oe legen ey, Mb oG. aoa — 
400 | 11500] 5 | KSE13003H1ASTU-ND 42 840 2520) — = 100 | conn | ge. leneaocin te 44eo  akeo | - 
400 | 11500] 5 | KSE13003H2ASTU-ND 42 840 2520) — = ton | com | > Soran Ee agen saben | = = 
400 | 1500 | 14 | FJE3903H2TU-ND ‘45 903 27.09 A NEW! 10.220A5 — Rolls Gompltant NEW 
A100) 00 PRIVOORETND ee ATE Oz Tam 5 | 280 [15,000) 55 IRI RT ess BIUND 135 28.13 90.00 | — = 
40 | 100 | 100 | FJY3010RCT-NDA 21 394 11.38 | 3,000 | 41.13/M 230_| 15,000| _80_| FJP194307U-ND 121__25.25 _80.80 |_— = 
i TO-220F — RoHS Compliant 
40 | 100 | 100 | FJY3011RCT-NDA 21 394 11.38 | 3,000 | 41.13/M ip 
40 | 100 | 100 | FJY3012RCT-NDA 21 394 11.38 | 3,000 | 41.13/M 230 [15,000 | 55 /JRIPETS4SRTU:ND NEW! 1350 28.13 90.00 | — an 
; " 135 2813 90.00) — — 
40 | 200 | 30 | MMBT3904TCT-NDA NEW! 183.38 9.75 | 3,000 |_35.25/M 8 | 230 | 15,000] 80 | FJPF19430TU-ND NEW! 
50 | 100 | 22 | FJY3007RCT-NDA 213.94 11.38 | 3,000 | 41.13/M 550_| 2,000 | 400_| FUPF9020TU-ND 89 __18.63 _ 59.60 |_— = 
i D-PAK — RoHS Compliant 
at aoe a0 BIYSOOPRCT NDA a a ee son aan 80 | 8,000] 40 | MUD4SH11TFCT-NDA 60 11.33 33.98 | 2,000 )200.8a/M 
9) =o | 400 | 56 WONGORRCHREN ot alga’ 44'a8-|< 3.000 | 4119 so | 8,000 | 40 | MJD45H11TMCT-NDA ‘60 ©1133 33.98 | 2.500 | 196.30/M 
so | 100. | 20. MCWaaneRe enn ot. - 494 44°38 |-3:000 | aidan 40 | 1,000] 15 | KSHSOTFCT-NDA 5511.00 33.00 | 2.000 | 154.00/M 
B01 100-1 8 ROR ot agd A 388 O00 aS 100 | 2.000 | 200 | KSH117TFCT-NDA 56 == 11.20 33.60 | 2.000 | 156.80/M 
so | 100 | 63 Renacnrne nnn ot aad t4'38:|3.000 | ada 7 |4o0_| 8.000 | 100_| ksH127TFCT-NDA 5511.00 33.00 | 2.000 | 154.00/M 
so | 100. | 56 RONGAnaROcRInT 1 alga -4d'38-3'000 | 411g 100 | 3.000 | 10 | KSH32CTFCT-NDA 5310.66 31.98 | 2,000 | 149.24/M 
co | 100. | 56 RCRSRnG ANTI ot aad <44'38:(-3.000'| Adan 100 | 6.000) 15 | KSH42CTFCT-NDA 5511.00 33.00 | 2.000 | 154.00/M 
zo | 100 | 6 RORGORO ERAN {aga tae | 3000 | aidan 100 | 2.000 | 200 | MJD117TFCT-NDA 56 © 11.20 33.60 | 2.000 | 156.80/M 
so | 100 | 33. RORaoreRC RAT "ot saad’ - 44°38 |-3.000'| 414an 100 | 8.000 | 100 | MJD127TFCT-NDA 49 913 27.38 | 2.000 | 161.86/M 
T0-3P — RoHS Compliant els : 100 | 3.000 | 10 | MJD32CTFCT-NDA 5410.80 32.40 | 2.000 | 151.20/M 
60 | 10,000] 500 | TIPT40TU-ND 7.08 2250 72.00 TO-126 — RoHS Compliant 
} ¢ : 80 | 1,500] 25 | BDI4016STU-ND 44693 2448) — = 
100 | 10,000) 500 | Tip142TU-ND 1112313 «7400; — = 8 | 2) oo iemeecennn A Ged br on be = 
120 | 8,000 | 120 | FJA3835TU-ND 116 2413 77.20 ! Z 
, i SOT-523F — RoHS Compliant 
10 a eae a0 ean ba oa 700 = = 40 | 100 | 100 ] FUY4009RCT-NDA 21 394 11.38) 3,000 | 41.131 
Saye 000 | 3s Heese $96 063t 8400 Te = 40 | 100 | 100 | FJY4010RCT-NDA 21 3.94 ~— 11.38 | 3,000 | 41.13/M 
400 | 42000| ¢. Renaeboeten tne oD 0Re “0D a 40 | 100 | 100 | FJY4011RCT-NDA 21 © 3.94 11.38 | 3.000 | 41.13/M 
500 | 10000| 16 WRSRensaentin ey ee ee =| 40 | 100 | 100 | FJY4012RCT-NDA 21 © ©3.94 11.38 | 3.000 | 41.13/M 
: TO-3PF = Rens Compliant : 40_| 200 | 30 | MMBT3906TCT-NDA NEW! 183.38 9.75 | 3.000 | 35.25/M 
a ay 0000 5) 440 93007360 — 50 | 100 | 20 | FJY4001RCT-NDA 23.94 11.38 | 3.000 | 41.13/M 
: 16-SGIG — RoHS Compliant ; 50 | 100 | 30 | FJY4002RCT-NDA 21 © 3.94 11.38 | 3.000 | 41.13/M 
21 40 | 200 | 30 [| WIMPO3904FSCT-NDA 1.05 21.81 69.80 | 2,500 | 454.00/M 9) 50 | 100 | — eA OSR CINE! 21 3.04 11.38 | 3,000 | 41.13/M 
1 80 | : 50 | 100 | 68 J FJY4004RCT-NDA 21 © 3:94 11.38 | 3.000 | 41.13/M 
a PAR — BOliS Compliant NEUE ____ 50_| 100 | 30 | FJY4005RCT-NDA 213.94 11.38 | 3,000 | 41.13/M 
A : ; 50 | 100 | 68 | FUY4006RCT-NDA 213.94 11.38 | 3.000 | 41.13/M 
PNP Transistors 50 | 100 | 68 | FJY4007RCT-NDA 21 3.94 11.38 | 3,000 | 41.13/M 
TO-92 50 | 100 | 68 | FJY4008RCT-NDA 21 3.94 11.38 | 3,000 | 41.13/M 
1O | 500 | 15 | PNS134-NDe A9 3.60 10.40) — = 50 | 100 | 68 | FJY4013RCT-NDA 24 3.94 11.38 | 3,000 | 41.13/M 
12 | 200 | 20 | PN3640-ND@ 55 11.00 33.00) — = 50_| 100 | 68 | FJY4014RCT-NDA 2 3.94 11.38 | 3,000 |_41.13/M 
15 | 200 | 20 | 2N5771-ND 135 2813 9000; — = T0-3P — RoHS Compliant 
20 50 15 | PNS5142-ND A2 813 22.88) — = 00 | 1,000 | 500 | TIP147TU-ND 96 20.00 64.007 — = 
25 | 200 | 60 | 2N4126-ND@ AM 244 6.18 | — = to | 140 | 19,000} 50 | Fla42100TU-ND 134 2788 89.20; — - 
25) 800 ) 20 | PN3638A-ND® 2200 4100 11.83) — = 230 | 15,000) 35 | FJA4213RTU-ND 133 2650 7950; — - 
30} 200 ) 30 | PN4917-ND a 3.87 11.18) — =< 230 |15,000| 35 | FJA42130TU-ND 133 26.50 7950 | — = 
30 | 200 | 25 | 2N4125-NDe 11214 618] — = T0-3PF — RoHS Compliant 
30) 500 } 50 | PNS138-ND 230 4.28 12.35) — = 41 | 100 | 10,000) S00] TIPT47FTU-ND 105 2794 7020) — = 
30_| 1,200 | 5,000 | MPSA63-ND® 26 4.79 13.85 | _— = 140 [10,000] 50 | FJAF4210YTU-ND 1.28 26.56 85.00 |_ — = 
30 1,000 | 30,000) BC516-ND@t 25 4.73 13.65] — — SOT-323 — RoHS Compliant 
30 | 100 | 110 | BC559-ND@s 28 5.18 14.95 | — = [50 | 100 | 68 | FUX4004RTFCT-NDA 19 3.60 10.40 | 3,000 | 38.00/M 
40 | 200 | 15 | 2N3905-NDe 12 227° 657] — _ ‘SuperSOT™ 3 — RoHS Compliant 
40 | 200 ) 30 | 2N3906FS-ND® WW 2.09 6.05; — = 15 | 30 | 1,000 | 40 | FMMT549FSCT-NDA 33 6.19 17.16 | 3,000 | 66.00/M 
; |-40_| 200 | 30 | 2Ns906D26zcT-ND@a ‘41-209 6.05 | 2.000 | 25.11/M MicroFET 2x2 — RoHS Compliant 
a au a0 eNOU ECL Nee lt oun ee 2,000 | 25.00/M 16 [35 | 2,000 | 100 | FUMA790CT-NDA 80 15.00 45.00 | 3,000 | 260.00/M 
40 500 100 | PN4249-ND 23 4.28 12.35| — = * + $a See drawings above for pin layout. ACutTape  § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
40 500 250 | PN4250-ND 23 428 12.35) — = 0 For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 1 RoHS Compliant 
40 | 600 | 30 | 2N4402-ND 13236 6.83| — = aati acai 
40 | 600 | 20 | 2N4403-ND@ 13 236 683) — = igi-Key ricing 
40 600 20 | 2N4403D26ZCT-ND@A 13 2.39 6.89 | 2,000 | 28.62/M Fig. | Description Package | Part No. 1 25 100 
a 00 a Enzo Ne a ae iat _— _ N-Channel J-FET Transistors — RoHS Compliant 
5 7-NDOt : 5. 5. = a GP Amp 70-92 | 2N5457FS-ND 31 589 16.33 
= ie a ee = an — = = 1 | VHF Amp & Mixer TO-92_| MPF102-ND 27 4.97 13.78 
if 7 7 f Transistor Arrays — RoHS Compliant 
a 1 a Seo TAGE MDs tae le ae Ar 2000.) 28.82/M 2 | Amp, Multichip, GP, NPN] 16-SOIC | MMPO2222ACT-NDA 106 22.00 70.40 
50 | 100 | 250 | 2N5087-NDe 214 618] — = IC, Amp, Multichip, GP, NPN} 16-SOIC_| MMPQ2222ATR-NDt 1144,00/2,500 
50 | 300 | — | BC212-NDe 28518 1495|  — = ACut Tape Tape and Reel 
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SEMICONDUCTOR® 


Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS 


Config. Cut Tape 
VDS RDS (on) ID PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Type (V) Q |@Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
SOT-23 — RoHS Compliant 
20 0.22 | 45 0.9 | 0.35 Single | FDV305NCT-ND NEW! 39 3.15 21.60 | FDV305NTR-ND NEW! 306.00/3,000 
25 4 45 0.22 | 0.35 Single | FDV301NCT-ND 29 2.16 15.60 | FDV301NTR-ND 169.20/3,000 
25 0.45 | 4.5 0.68 | 0.35 Single | FDV303NCT-ND 35 2.75 19.36 | FDV303NTR-ND 237.60/3,000 
30 | 0.125 | 45 1.6 0.5 Single | NDS355NCT-ND AQ 3.69 27.68 | NDS355NTR-ND 479.70/3,000 
N-Chan. 30 30 10 0.05 | 0.35 Single _| MMBF4393CT-ND 38 2.81 19.50 | MMBF4393TR-ND 225.00/3,000 
50 3.5 10 0.22 | 0.36 Single | BSS138CT-ND 24 1.80 13.00 | BSS138TR-ND 141.00/3,000 
1 60 75 10 | 0.115 | 02 Single | 2N7002NCT-ND Al? 1.31 9.43 | 2N7002NTR-ND 102.23/3,000 
60 2 10 0.28 | 0.3 Single | NDS7002ACT-ND 36 2.81 19.80 | NDS7002ATR-ND 243.00/3,000 
100 6 10 0.17 | 0.36 Single _| BSS123NCT-ND 29 2.16 15.60 | BSS123NTR-ND 169.20/3,000 
25 10 4.5 0.12 | 0.35 Single | FDV302PCT-ND 29 218 15.08 | FDV302PTR-ND 174.00/3,000 
25 11 45 0.46 | 0.35 Single | FDV304PCT-ND A6 3.68 25.20 | FDV304PTR-ND 357.00/3,000 
P-Chan. 50 10 10 0.13 0.3 Single | BSS84CT-ND 29 2.16 15.60 | BSS84TR-ND 169.20/3,000 
60 5 10 0.18 | 0.36 Single | NDSO605CT-ND A 3.19 22.44 | NDSO605TR-ND 275.40/3,000 
60 10 10 0.12 | 0.36 Single | NDSO610CT-ND 39 2.93 20.28 | NDSO610TR-ND 234.00/3,000 
SuperSOT™-.3 High Drain Current — RoHS Compliant 
20 | 0.055 | 4.5 17 0.5 Single | FDN335NCT-ND A2 3.41 23.40 | FDN335NTR-ND 331.50/3,000 
20 | 0.029] 4.5 3 0.5 Single | FON339ANCT-ND 50 3.75 28.13 | FDN339ANTR-ND 487.50/3,000 
20 016 | 4.5 13 0.5 Single | NDS331NCT-ND 40 3.20 24.00 | NDS331NTR-ND 324.00/3,000 
20 0.11 4.5 17 0.5 Single | NDS335NCT-ND AT 3.72 27.90 | NDS335NTR-ND 376.65/3,000 
30 | 0.065 | 45 2.2 0.5 Single _| FON337NCT-ND 40 3.20 24.00 | FDN337NTR-ND 324.00/3,000 
N-Chan. 30 | 0.081 | 4.5 19 0.5 Single | FDN357NCT-ND A8 3.80 28.50 | FDN357NTR-ND 384.75/3,000 
30 | 0.037) 10 27 0.5 Single | FDN359ANCT-ND 59 4.41 33.08 | FDN359ANTR-ND 573.30/3,000 
30 | 0.026) 10 27 0.5 Single | FON359BNCT-ND 64 4.80 36.00 | FDN359BNTR-ND 624.00/3,000 
30 0.16 10 1.2 0.5 Single | NDS351ANCT-ND A2 3.41 23.40 | NDS351ANTR-ND 331.50/3,000 
30 0.08 10 17 0.5 Single | NDS355ANCT-ND A4 3.52 26.40 | NDS355ANTR-ND 356.40/3,000 
60 | 0.073 | 10 17 0.5 Single _| FON5630CT-ND 60 4.76 35.70 | FDN5630TR-ND 481.95/3,000 
12 0.03 45 26 0.5 Single | FON306PCT-ND AQ 3.88 29.10 | FDN306PTR-ND 392.85/3,000 
20 | 0.055 | 4.5 24 0.5 Single | FDN302PCT-ND NEW! 53 4.20 31.50 | FDN302PTR-ND NEW! 426.00/3,000 
2 20 | 0.052 | 4.5 24 0.5 Single | FDN304PZCT-ND NEW! 57 456 34.20 | FDN304PZTR-ND NEW! 462.00/3,000 
20 0.07 | 4.5 2 0.5 Single | FDN327NCT-ND NEW! 60 4.76 35.70 | FDN327NTR-ND NEW! 483.00/3,000 
20 | 0.036 | 4.5 2.4 0.5 Single _| FDN304PCT-ND 57 4.56 34.20 | FDN304PTR-ND 461.70/3,000 
20 | 0.122 | 45 13 0.5 Single | FDN336PCT-ND AQ 3.92 29.40 | FDN336PTR-ND 396.90/3,000 
20 | 0.115 | 4.5 1.6 0.5 Single | FDN338PCT-ND AQ 3.94 27.00 | FDN338PTR-ND 382.50/3,000 
P-Chan 20 60 45 2 0.5 Single | FDN340PCT-ND AT 3.72 27.90 | FDN340PTR-ND 376.65/3,000 
7 20 0.3 45 1.0 0.5 Single | NDS332PCT-ND A3 3.44 25.80 | NDS332PTR-ND 348.30/3,000 
20 0.22 | 27 1.2 0.5 Single _| NDS336PCT-ND i) 3.94 27.00 | NDS336PTR-ND 382.50/3,000 
30 0.18 10 13 0.5 Single | FDN352APCT-ND NEW! AQ 3.94 27.00 | FDN352APTR-ND NEW! 384.00/3,000 
30 / 0.0105) 10 15 0.5 Single | FDON358PCT-ND AB 3.40 25.50 | FDN358PTR-ND 344.25/3,000 
30 | 0.063) 10 2 0.5 Single | FON360PCT-ND AQ 3.88 29.10 | FDN360PTR-ND 392.85/3,000 
30 0.3 10 0.9 0.5 Single | NDS352APCT-ND 53 4.20 31.50 | NDS352APTR-ND 425.25/3,000 
30 0.2 10 11 0.5 Single | NDS356APCT-ND 57 452 33.90 | NDS356APTR-ND 457.65/3,000 
60 | 0.148 | 10 1.25 | 0.5 Single _| FON5618PCT-ND 48 3.60 27.00 | FDN5618PTR-ND 468.00/3,000 
SuperSOT™-6 (SOT-6) — RoHS Compliant 
20 | 0.019] 45 6.2 1.6 Single | FDC637ANCT-ND 18 5.85 43.88 | FDC637ANTR-ND 760.50/3,000 
20 0.02 | 4.5 7.3 18 Dual | FOC6000NZCT-ND 99 8.25 66.00 | FDC6000NZTR-ND 1287.00/3,000 
20 | 0.021 | 4.5 6.2 1.6 | SSOT-6 | FDC637BNZCT-ND AQ 3.94 27.00 | FDC637BNZTR-ND 382.50/3,000 
20 0.06 | 4.5 27 0.96 Dual | FOC6305NCT-ND 51 4.08 30.60 | FDC6305NTR-ND 413.10/3,000 
20 0.07 | 4.5 3 0.7 Dual _| FDC6401NCT-ND 50 4.00 30.00 | FDC6401NTR-ND 405.00/3,000 
30 | 0.009) 10 12.5 2 Single | FDC796NCT-ND 1.05 8.75 70.00 | FDC796NTR-ND 1365.00/3,000 
N-Chan 30 0.02 10 61 1.6 Single | FDC85SNCT-ND 62 4.65 34.88 | FDC855NTR-ND 604.50/3,000 
30 | 0.027) 10 5 16 Single | FDC653NCT-ND 55 411 30.83 | FDC653NTR-ND 534.30/3,000 
30 | 0.033 | 4.5 5.2 1.6 Single | FDC633NCT-ND 212 15.90 119.25 | FDC633NTR-ND 2035.20/3,000 
30 0.06 10 3.2 1.6 Single | NDC651NCT-ND 1.35 11.25 90.00 | NDC651NTR-ND 1755.00/3,000 
30 |) 0.082) 10 25 0.96 Dual | FDC6561ANCT-ND 50 3.75 28.13 | FDC6561ANTR-ND 487.50/3,000 
50 2 10 0.35 | 0.5 Dual | NDC7002NCT-ND 50 4.00 30.00 | NDC7002NTR-ND 405.00/3,000 
60 |) 0.042) 10 4.3 1.6 Single | FDC5612CT-ND 90 6.75 50.63 | FDC5612TR-ND 877.50/3,000 
100 | 0.07 10 3.7 2 Single _| FDC3616NCT-ND 90 7.50 60.00 | FDC3616NTR-ND 1170.00/3,000 
12 | 0.026 | 4.5 6 0.8 Single | FDC606PCT-ND 90 6.78 50.85 | FDC606PTR-ND 882.00/3,000 
20 | 0.035 | 4.5 5.5 1.6 Single | FDC602PCT-ND NEW! 39 2.94 22.05 | FDC602PTR-ND NEW! 381.00/3,000 
20 0.13 45 28 1.6 Single | FDC636PCT-ND NEW! 68 5.10 38.25 | FDC636PTR-ND NE! 663.00/3,000 
20 | 0.053 | 4.5 45 1.6 Single | FDC640PCT-ND NEW! 50 4.00 30.00 | FDC640PTR-ND NEW! 405.00/3,000 
20 0.14 | 45 27 1.6 Single _| NDC632PCT-ND NEW! 96 7.20 54.00 | NDC632PTR-ND NEW! 936.00/3,000 
20 0.02 | 4.5 8 2 Single | FDC697PCT-ND 1.33 10.60 = 79.50 | FDC697PTR-ND 2035.20/3,000 
20 | 0.022 | 4.5 Nj 2 Single | FDC699PCT-ND 1.14 9.50 76.00 | FDC699PTR-ND 1482.00/3,000 
20 | 0.024 | 45 5.5 16 Dual | FDC604PCT-ND AQ 3.69 27.68 | FDC604PTR-ND 479.70/3,000 
20 | 0.026 | 4.5 5.8 1.6 Single | FDC608PZCT-ND 55 440 33.00 | FOC608PZTR-ND 445.50/3,000 
20 | 0.037 | 4.5 45 1.6 Single _| FDC638APZCT-ND 42 3.36 25.20 | FDC638APZTR-ND 340.20/3,000 
20 | 0.039 | 4.5 45 1.6 Single | FDC638PCT-ND 53 4.20 31.50 | FDC638PTR-ND 425.25/3,000 
20 | 0.044 | 45 5 18 Dual | FDOC6036PCT-ND 11 9.25 74.00 | FOC6036PTR-ND 1443,.00/3,000 
3 20 0.06 | 4.5 3.5 1.6 Single | FDC634PCT-ND 50 4.00 30.00 | FDC634PTR-ND 405.00/3,000 
P-Chan. 20 | 0.115 | 4.5 2.3 0.7 Dual | FDC6312PCT-ND A3 3.40 25.50 | FDC6312PTR-ND 345.00/3,000 
20 | 0.127 | 45 1.9 | 0.96 Dual | FDC6306PCT-ND A5 3.60 27.00 | FDC6306PTR-ND 364.50/3,000 
20 0.15 | 45 3 0.8 Single _| FDFC2P100CT-ND 51 3.84 28.80 | FDFC2P100TR-ND 499.20/3,000 
20 0.15 | 45 2.2 0.96 Mosier FDC6392SCT-ND 15 6.25 50.00 | FDC6392STR-ND 975.00/3,000 
25 15 27 0.46 | 0.7 Dual | FDC6304PCT-ND AQ 3.66 27.45 | FDC6304PTR-ND 477.00/3,000 
30 |) 0.075) 10 3.6 1.6 Single | FDC654PCT-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 | FDC654PTR-ND NEW! 1560.00/3,000 
30 |) 0.025) 10 6.3 1.6 Single | FDC655BNCT-ND NEW! 53 4.20 31.50 | FOC655BNTR-ND NEW! 426.00/3,000 
30 | 0.036) 10 49 1.6 Dual | FDC610PZCT-ND 53 4.20 31.50 | FDC610PZTR-ND 426.00/3,000 
30 0.14 10 18 0.96 Dual _| FOC6506PCT-ND 52 3.90 29.25 | FDC6506PTR-ND 507.00/3,000 
30 0.11 10 24 1.6 Single | NDC652PCT-ND 1.41 11.75 94.00 | NDC652PTR-ND 1833.00/3,000 
50 5 10 0.22 | 05 Dual | NDC7003PCT-ND 9 3.69 27.68 | NDC7003PTR-ND 479.70/3,000 
60 | 0.082 | 10 3 1.6 Single | FDC5614PCT-ND 88 6.60 49.50 | FDC5614PTR-ND 858.00/3,000 
bedi a pe i : 33 18 Dual | FDC6020CCT-ND 96 8.00 64.00 | FDC6020CTR-ND 1248.00/3,000 
bei 3 AEE i 2 1.9 — Dual | FDC6327CCT-ND AB 3.60 27.00 | FDC6327CTR-ND 468.00/3,000 
bei a as ie ag 0.96 Dual | FDC6420CCT-ND NEW! 53 3.96 29.70 | FDC6420CTR-ND NEW! 516.00/3,000 
bei oe i ie ie 0.9 Dual | FDC6321CCT-ND NEW! AQ 3.69 27.68 | FDC6321CTR-ND NEW! 480.00/3,000 
bedi 2 oo ij ae 0.9 Single | FDC6333CCT-ND A4 3.30 24.75 | FDC6333CTR-ND 429.00/3,000 
bei _ : if os 0.5 Compl. | NDC7001CCT-ND 56 417 31.28 | NDC7001CTR-ND 542.10/3,000 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key web site for data sheet. 


Fig. 1 — SOT-23 


Fig. 2 — SuperSOT™-3 
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Fig. 3 — SuperSOT™-6 


Fig. 4 — Power MOSFET (SO-8) 


Fig. 5 — SOT-223, SOT-323 
and SOT-523F 
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EeeciL® Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


SEMICONDUCTOR’ 


Config Cut Tape 
vDS RDS (on) ID PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Type (V) Q |@Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
Power MOSFET (SO-8) 
20 | 0.0035} 4.5 23 3.0 Single | FDS6064N7CT-ND® 1.53 12.20 91.50 | FDS6064N7TR-ND® 1952.00/2,500 
20 | 0.0035} 4.5 23 3.0 Single | FDS6162N7CT-ND® 1.74 13.92 104.40 | FDS6162N7TR-ND® 2227.20/2,500 
20 0.004 | 4.5 16 25 Single | FDS6574ACT-ND® 1.44 12.00 96.00 | FDS6574ATR-ND@ 1560.00/2,500 
20 0.004 | 4.5 23 3.0 Single | FDS6064N3CT-ND@ 1.53 12.20 91.50 | FDS6064N3TR-ND® 1952.00/2,500 
20 | 0.0045} 4.5 21 3.0 Single _| FDS6162N3CT-ND@ 1.53 12.20 91.50 | FDS6162N3TR-ND® 1952.00/2,500 
20 | 0.0106} 10 15 1.6 Dual FDS6911CT-ND@ 1.04 8.63 69.00 | FDS6911TR-ND® 1121.25/2,500 
30 0.003 10 23 3.0 Single | FDS7088N7CT-ND@ 1.75 14.00 105.00 | FDS7088N7TR-ND® 2240.00/2,500 
30 | 0.0045} 10 23 3.0 Single | FDS7066N7CT-ND@ 1.75 14.00 105.00 | FDS7066N7TR-ND® 2240.00/2,500 
30 | 0.0045} 10 20 3.0 Single | FDS7288N3CT-ND@ 1.49 11.92 89.40 | FDS7288N3TR-ND® 1907.20/2,500 
30 | 0.0048} 10 19 3.0 Single _| FDS7066ASN3CT-ND@ 1.34 11.15 89.20 | FDS7066ASN3TR-ND@ 1449.50/2,500 
30 0.005 10 19 3.0 Single | FDS7060N7CT-ND® 1.39 11.12 83.40 | FDS7060N7TR-ND® 1779.20/2,500 
30 0.006 10 175 3.0 Single | FDS7082N3CT-ND® 1.20 10.00 80.00 | FDS7082N3TR-ND® 1300.00/2,500 
30 0.007 | 4.5 16.5 3.0 Single | FDS7064N7CT-ND® 1.33 11.10 88.80 | FDS7064N7TR-ND® 1443.00/2,500 
30 | 0.0075} 4.5 16 3.0 Single | FDS7064NCT-ND® 1.33 11.10 88.80 | FDS7064NTR-ND® 1443.00/2,500 
30 0.008 10 16 3.13 Single | FDS7064SN3CT-ND@ 1.20 10.00 80.00 | FDS7064SN3TR-ND® 1300.00/2,500 
30 0.008 10 13.0 25 Single | FDS6670ACT-ND® 1.23 10.25 82.00 | FDS6670ATR-ND® 1332.50/2,500 
30 0.009 10 14 3.0 Single | FDS7096N3CT-ND® 1411 9.25 74.00 | FDS7096N3TR-ND® 1202.50/2,500 
30 | 0.0095} 10 12.5 25 Single | FDS6680ACT-ND® 2.10 16.80 126.00 | FDS6680ATR-ND® 2688.00/2,500 
30 0.011 10 10.2 25 Single | FDS8878CT-ND® 62 4.65 34.88 | FDS8878TR-ND® 503.75/2,500 
30 0.019 10 8.5 25 Single | FDS8884CT-ND® 48 3.60 27.00 | FDS8884TR-ND® 390.00/2,500 
30 0.019 10 7.0 1.6 Dual FDS8984CT-ND@ 80 6.00 45.00 | FDS8984TR-ND® 650.00/2,500 
30 0.031 10 65 2.0 Dual FDS6930BCT-ND® 14 5.55 41.63 | FDS6930BTR-ND@ 601.25/2,500 
30 0.037 10 5.3 2.0 Dual NDS8936CT-ND® 1.06 8.83 70.60 | NDS8936TR-ND@ 1147.25/2,500 
N-Chan 30 0.05 10 5.0 2.0 Dual NDS9936CT-ND® 84 7.00 56.00 | NDS9936TR-ND@ 910.00/2,500 
"| 30 | 0075} 10 | 37 | 20 Dual __| NDS9956ACT-ND@ 1.00 7.47 _56.03 | NDS9956ATR-ND® 809.25/2,500 
30 0.035 10 6 2 Mostar FDFS6N303CT-ND@ 86 6.48 48.60 | FDFS6N303TR-ND® 702.00/2,500 
30 0.042 10 4 2 Si FDFS6N754CT-ND@ 72 5.40 40.50 | FDFS6N754TR-ND® 585.00/2,500 
40 0.007 10 15.3 3.0 Single | FDS4070N7CT-ND® 1.53 12.20 91.50 | FDS4070N7TR-ND® 1952.00/2,500 
40 | 0.0075) 10 15.3 3.0 Single | FDS4070N3CT-ND® 1.53 12.20 91.50 | FDS4070N3TR-ND® 1952.00/2,500 
40 0.009 10 12.4 3.0 Single | FDS4072N7CT-ND® 1.45 11.58 86.85 | FDS4072N7TR-ND® 1852.80/2,500 
40 0.009 10 12.8 25 Single | FDS8447CT-ND® 95 7.88 63.00 | FDS8447TR-ND® 1023.75/2,500 
40 0.01 10 13 3.9 Single _| FDS4080N7CT-ND® 1.45 11.58 86.85 | FDS4080N7TR-ND® 1852.80/2,500 
40 0.01 10 12.4 3.0 Single | FDS4072N3CT-ND@ 1.44 11.50 86.25 | FDS4072N3TR-ND® 1840.00/2,500 
40 0.01 45 ah 25 Single | FDS4672ACT-ND@ 96 8.00 64.00 | FDS4672ATR-ND@ 1040.00/2,500 
40 0.015 10 13 3.0 Single | FDS4080N3CT-ND@ 1.44 11.50 86.25 | FDS4080N3TR-ND® 1840.00/2,500 
4 40 0.021 10 76 25 Single | FDS8449CT-ND® 59 4.44 33.30 | FDS8449TR-ND® 481.00/2,500 
40 0.021 10 6 1.6 Dual FDS8949CT-ND@ 88 6.60 49.50 | FDS8949TR-ND® 715.00/2,500 
60 0.012 10 10.6 3.0 Single | FDS5170N7CT-ND@ 1.66 13.28 99.60 | FDS5170N7TR-ND® 2124.80/2,500 
100 | 0.019 10 75 25 Single | FDS3672CT-ND@ 1.38 11.50 92.00 | FDS3672TR-ND® 1495.00/2,500 
100 | 0.026 10 67 3.0 Single | FDS3170N7CT-ND@ 1.88 15.00 112.50 | FDS3170N7TR-ND® 2400.00/2,500 
150 | 0.075 10 44 3.0 Single | FDS2070N3CT-ND@ 1.70 13.60 102.00 | FDS2070N3TR-ND® 2176.00/2,500 
150 | 0.078 10 44 3.0 Single _| FDS2070N7CT-ND@ 1.88 15.00 112.50 | FDS2070N7TR-ND® 2400.00/2,500 
200 | 0.059 10 3.9 25 Single | FDS2672CT-ND® 1.30 10.40 78.00 | FDS2672TR-ND® 1664.00/2,500 
200 | 0.128 10 3.0 3.0 Single | FDS2170N7CT-ND® 1.88 15.00 112.50 | FDS2170N7TR-ND® 2400.00/2,500 
200 | 0.128 10 3.0 3.0 Single | FDS2170N3CT-ND® 1.80 14.40 108.00 | FDS2170N3TR-ND® 2304.00/2,500 
250 | 0.097 10 3.0 25 Single | FDS2734CT-ND@ 1.45 11.60 87.00 | FDS2734TR-ND® 1856.00/2,500 
20 | 001 | 10 | 35 | 20 Dual | NDS9947CT-ND@ 1.15 9.60 76.80 | NDS9947TR-ND® 1248.00/2,500 
20 0.01 10 43 25 Single ) NDS9405CT-ND 1.62 12.98 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2,500 
20 0.035 | 4.5 67 25 Single | NDS8434CT-ND® 1.13 9.38 75.00 | NDS8434TR-ND® 1218.75/2,500 
20 0.065 | 4.5 4 1.6 Single | SI3443DVFSCT-ND® 50 3.75 28.13 | SI8443DVFSTR-ND@ 487.50/3,000 
20 0.125 10 33 16 Mosfet w/ | FDFS2P102ACT-ND® 64 4.80 36.00 | FDFS2P102ATR-ND® 520.00/2,500 
. : Diode _| FDFS2P102CT-ND@ 96 8.00 64.00 | FDFS2P102TR-ND® 1040.00/2,500 
30 | 0.0077} 10 13 25 Single | FDS6679AZCT-ND® 1.08 9.00 72.00 | FDS6679AZTR-ND® 1170.00/2,500 
30 0.016 10 8.8 25 Single | FDS4435BZCT-ND® 80 6.00 45.00 | FDS4435BZTR-ND@ 650.00/2,500 
30 0.018 10 6.9 1.6 Dual FDS4935BZCT-ND® ace 6.38 51.00 | FDS4935BZTR-ND@ 828.75/2,500 
30 0.05 10 5.3 25 Single | NDS9435ACT-ND@ 7S 5.61 42.08 | NDS9435ATR-ND® 607.75/2,500 
30 0.06 10 5.3 25 Single | NDS9430CT-ND@ 94 7.80 62.40 | NDS9430TR-ND@ 1014.00/2,500 
30 0.065 10 4.0 2.0 Dual NDS8947CT-ND® 1.50 12.48 99.80 | NDS8947TR-ND® 1621.75/2,500 
30 0.075 10 16 3.13 Single | FDS7079ZN3CT-ND® 1.40 11.22 84.15 | FDS7079ZN3TR-ND® 1795.20/2,500 
P-Chan. 30 0.13 10 29 2.0 Dual NDS9953ACT-ND® 97 8.08 64.60 | NDS9953ATR-ND® 1049.75/2,500 
30 0.13 10 3.6 25 Single _| NDS9400ACT-ND 98 8.13 65.00 | NDS9400ATR-ND 1056.25/2,500 
30 0.059 10 53 16 Mosfet w/ | FDFS2P103ACT-ND@ 75 6.25 50.00 | FDFS2P103ATR-ND® 812.50/2,500 
ij ; Diode _| FDFS2P103CT-ND® 15 6.25 50.00 | FDFS2P103TR-ND@ 812.50/2,500 
30 0.069 10 3.0 1.6 peal FDFS2P753ZCT-ND@ 55 410 30.71 | FDFS2P753ZTR-ND® 443.63/2,500 
30 0.069 10 3.0 34 Mosier FDFS2P753AZCT-ND® 54 4.05 30.38 | FDFS2P753AZTR-ND® 438.75/2,500 
40 0.01 10 an 24 Single | FDS4675CT-ND@ 1.55 12.40 93.00 | FDS4675TR-ND® 1984.00/2,500 
40 0.011 10 10.8 5 S0-8 | FDS4141CT-ND@ 1.65 13.20 99.00 | FDS4141TR-ND® 2112.00/2,500 
60 0.082 10 29 2.0 Dual FDS9958CT-ND@ 90 7.50 60.00 | FDS9958TR-ND® 975.00/2,500 
60 0.11 10 3.0 1.6 Mesiet FDFS2P106ACT-ND@ 1.43 11.42 85.65 | FDFS2P106ATR-ND® 1827.20/2,500 
60 0.15 10 3.3 25 Single | NDS9407CT-ND® 78 6.53 52.20 | NDS9407TR-ND® 848.25/2,500 
60 0.25 10 23 2.0 Dual NDS9948CT-ND® 97 8.08 64.60 | NDS9948TR-ND® 1049.75/2,500 
NEW! PowerTrench® SyncFET™ (SO-8) — RoHS Compliant NEW! 
20 | 0.0075} 4.5 15 25 Single | FDS6570ACT-ND 1.30 10.40 78.00 | FDS6570ATR-ND 1665.00/2,500 
20 0.018 | 4.5 15 2 Dual FDS6890ACT-ND 1.36 10.84 81.30 | FDS6890ATR-ND 1735.00/2,500 
20 0.018 | 4.5 75 2 Dual FDS6892ACT-ND 90 7.50 60.00 | FDS6892ATR-ND 975.00/2,500 
20 0.014 | 4.5 9.4 2 Dual FDS6898AZCT-ND 1.26 10.50 84.00 | FDS6898AZTR-ND 1365.00/2,500 
30 | 0.0113} 10 13 3 Single _| FDS6294CT-ND 81 6.75 54.00 | FDS6294TR-ND 877.50/2,500 
N-Chan. 30 0.038 10 65 25 Single | FDS6630ACT-ND 59 4.41 33.08 | FDS6630ATR-ND 477.50/2,500 
30 0.013 10 15 1.6 Dual FDS6910CT-ND 99 8.25 66.00 | FDS6910TR-ND 1072.50/2,500 
4 30 0.09 10 3.5 2 Dual FDS6961ACT-ND 67 5.01 37.58 | FDS6961ATR-ND 542.50/2,500 
30 0.019 10 8.5 2 Dual FDS6984SCT-ND 18 6.50 52.00 | FDS6984STR-ND 845.00/2,500 
30 0.01 10 11.6 25 Single _| FDS8880CT-ND 18 5.88 44.10 | FDS8880TR-ND 637.50/2,500 
60 0.035 10 61 5) $0-8 | FDS5351CT-ND 88 6.60 49.50 | FDS5351TR-ND 715.00/2,500 
20 0.046 | 4.5 4.9 1.6 Dual FDS9933BZCT-ND 93 7.75 62.00 | FDS9933BZTR-ND 1007.50/2,500 
P-Chan 20 0.13 45 3.5 25 Single | FDS9431ACT-ND 60 4.50 33.75 | FDS9431ATR-ND 487.50/2,500 
. 20 0.075 | 4.5 3.8 2 Dual FDS9933ACT-ND 1.00 TAT 56.03 | FDS9933ATR-ND 810.00/2,500 
30 0.055 10 5 2 Dual FDS4953CT-ND 81 6.75 54.00 | FDS4953TR-ND 877.50/2,500 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) — RoHS Compliant 
See oe | ip | ap | 20 | Compl. | NoseesacT-no 133 11.40 88.80 | — = 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 
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Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key web site for data sheet. 
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Fig. 8 — TO-262AB 
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Fig. 10 — D-PAK (TO-252, TO-252AA) 
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Fig. 11. — D2-PAK (TO-263AB) 
val 0.67__ 1.68 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Eee Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@keel” 


SEMICONDUCTOR’ 


Multiple pinout configurations available, 


Config. Cut Tape Aas J 
vps RDS (on) ino | po or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig.| Type (V) Q |@Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
N-Chan. 30 0.08 10 40 Fig. 12 — TO-3P 
4 P-Chan. 30 013 10 29 2.0 Compl. | NDS9952ACT-ND 81 6.78 54.20 | NDS9952ATR-ND 880.75/2,500 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) — RoHS Compliant 
20 0.01 45 9.4 2 Dual FDS6898ACT-ND 1.10 9.18 73.40 | FDS6898ATR-ND 1192.75/2,500 
20 0.025 | 4.5 65 2 Dual FDS9926ACT-ND 67 5.04 37.80 | FDS9926ATR-ND 546.00/2,500 
30 0.004 10 20 1 Single | FDS8812NZCT-ND 1.23 10.24 81.90 | FDS8812NZTR-ND 1330.88/2,500 
30 | 0.0045} 10 18.5 1 Single | FDS8813NZCT-ND 1.10 9.19 73.50 | FDS8813NZTR-ND 1194.38/2,500 
30 0.007 10 15 il Single _| FDS8817NZCT-ND 19 6.56 52.50 | FDS8817NZTR-ND 853.13/2,500 
30 | 0.0085} 10 11.5 25 Single | FDS6680CT-ND 1.01 8.38 67.00 | FDS6680TR-ND 1088.75/2,500 
30 | 0.0098} 10 ah 25 Single | FDS6690ACT-ND 1.73 13.80 103.50 | FDS6690ATR-ND 2208.00/2,500 
30 0.011 10 78 1.6 Dual FDS6990ACT-ND 91 7.60 60.80 | FDS6990ATR-ND 988.00/2,500 
30 0.012 10 8.6 2 Dual FDS6982CT-ND 99 8.25 66.00 | FDS6982TR-ND 1072.50/2,500 
30 | 0.0135} 10 6.3 0.9 Dual FDS6982ASCT-ND U5 6.25 50.00 | FDS6982ASTR-ND 812.50/2,500 
30 0.019 10 6 1.6 Dual FDS6912ACT-ND 2.10 16.80 126.00 | FDS6912ATR-ND 2688.00/2,500 
N-Ch 30 0.019 10 84 25 Single | FDS6612ACT-ND 74 5.55 41.63 | FDS6612ATR-ND 601.25/2,500 
oh 30 0.023 10 7 1.6 Dual FDFS6N548CT-ND 92 6.93 51.98 | FDFS6N548TR-ND 750.75/2,500 
30 0.03 45 5.5 0.9 Dual FDS8926ACT-ND 1.27 10.58 84.60 | FDS8926ATR-ND 1375.00/2,500 
30 0.032 10 5.5 2 Dual FDS6930ACT-ND 82 6.18 46.35 | FDS6930ATR-ND 669.50/2,500 
60 0.012 10 10 25 Single | FDS5670CT-ND 1.49 11.88 89.10 | FDS5670TR-ND 1900.80/2,500 
60 0.02 10 8 1 Single | FDS5680CT-ND 1.43 11.88 95.00 | FDS5680TR-ND 1545.00/2,500 
60 0.49 10 48 25 Dual HUFA76413DK8TCT-ND 1.12 9.33 74.60 | HUFA76413DK8TTR-ND 1212.50/2,500 Fig. 13 — TO-3PN 
60 01 10 3.5 1 Single | FDS9945CT-ND 82 6.15 46.13 | FDS9945TR-ND 667.50/2,500 
80 0.044 10 47 0.9 Dual FDS3890CT-ND 1.36 11.35 90.80 | FDS3890TR-ND 1475.00/2,500 
100 0.05 10 45 25 Single | FDS3692CT-ND 88 7.30 58.40 | FDS3692TR-ND 950.00/2,500 
100 | 0.054 10 45 25 Dual FDS3992CT-ND 1.30 10.38 77.85 | FDS3992TR-ND 1660.00/2,500 
150 0.04 10 49 25 Single | FDS2572CT-ND 1.38 11.50 92.00 | FDS2572TR-ND 1495.00/2,500 
4 200 0.13 10 3 1 Single _| FDS2670CT-ND 1.49 12.43 99.40 | FDS2670TR-ND 1615.00/2,500 
20 | 0.0067} 4.5 13.5 25 Single | FDS4465CT-ND 1.13 9.45 75.60 | FDS4465TR-ND 1228.50/2,500 
20 0.013 | 4.5 10 1.2 Single | FDS6575CT-ND 1.30 10.83 86.60 | FDS6575TR-ND 1407.50/2,500 
20 0.014 | 4.5 8 25 Single | FDS6375CT-ND 63 §.25 42.00 | FDS6375TR-ND 682.50/2,500 
20 0.024 | 4.5 6 2 Dual FDS6875CT-ND 1.01 8.40 67.20 | FDS6875TR-ND 1092.00/2,500 
20 0.036 | 4.5 § 25 Single _| FDS8433ACT-ND 68 5.13 38.48 | FDS8433ATR-ND 555.75/2,500 
P-Chan. 30 0.011 10 a 25 Single | FDS6675CT-ND 1.17 9.73 77.80 | FDS6675TR-ND 1264.25/2,500 
30 0.015 10 88 25 Single | Sl4435DYFSCT-ND 76 5.70 42.75 | S14435DYFSTR-ND 617.50/2,500 
30 0.019 10 7 1.6 Dual FDS4935ACT-ND 94 7.85 62.80 | FDS4935ATR-ND 1020.50/2,500 
30 0.025 10 6 2 Dual FDS6975CT-ND 1.13 9.45 75.60 | FDS6975TR-ND 1228.50/2,500 
30 0.042 10 5.3 25 Single | FDS9435ACT-ND 65 4.89 36.68 | FDS9435ATR-ND 529.75/2,500 
30 | 0.0046} 10 20 1 Single _| FDS6681ZCT-ND 1.75 14.00 105.00 | FDS6681ZTR-ND 2240.00/2,500 
N-Chan. 30 0.037 10 63 
P-Chan. 30 0.065 10 48 25 Compl. | NDS8858HCT-ND 1.02 8.50 68.00 | NDS8858HTR-ND 1105.00/2,500 
N-Chan. 30 0.017 10 8.6 2 
P-Chan. 30 | 0.0205! 10 73 09 Dual FDS8858CZCT-ND 117 9.75 78.00 | FDS8858CZTR-ND 1267.50/2,500 
N-Chan. 30 0.019 10 7 
P-Chan. 30 0.042 10 5 2 Dual FDS8958ACT-ND 2.50 19.98 155.40 | FDS8958ATR-ND 3496.50/2,500 
N-Chan. 30 0.025 | 4.5 5.5 
P-Chan. 20 0043) 45 4 2 Dual FDS8928ACT-ND 1.06 8.83 70.60 | FDS8928ATR-ND 1147.25/2,500 
N-Chan. | 30 | 0.065) 10 | 39 2 
P-Chan. 30 0.085 10 35 09 Dual $14532DYCT-ND 70 §.22 39.15 | $14532DYTR-ND 565.00/2,500 
N-Chan. 60 0.055 10 45 2 
P-Chan. 60 0105 10 35 1 Dual FDS4559CT-ND 81 6.73 53.80 | FDS4559TR-ND 875.00/2,500 
PowerSOT (SOT-223) — RoHS Compliant 
30 0.045 | 4.5 63 3 Single | FDT439NCT-ND NEW! 76 5.67 42.53 | FDT439NTR-ND NEW! 615.00/2,500 
30 0.043 10 5 3 Single | FDT457NCT-ND 8 3.60 27.00 | FDT457NTR-ND 390.00/2,500 
60 0.12 10 3.7 3.0 Single | NDT3055CT-ND 56 4.20 31.50 | NDT3055TR-ND 455.00/2,500 
N-Chan. 60 0.15 45 3.5 3.0 Single | NDT3055LCT-ND 63 471 35.33 | NDT3055LTR-ND 510.25/2,500 
100 | 0.275 10 17 2 Single _| FQT7N10LTFCT-ND 59 4.68 35.10 | FOT7N1OLTFTR-ND 631.80/4,000 
100 0.2 10 23 24 Single | IRFM120ATFCT-ND 62 4.62 34.65 | IRFM120ATFTR-ND 800.80/4,000 Note: Dimensions are maximum size. 
§ 100 0.28 10 17 2.0 Single _| FQT7N10TFCT-ND 59 472 35.40 | FOT7N10TFTR-ND 637.20/4,000 
20 0.05 45 6 3 Single | FDT434PCT-ND NEW! 59 4.41 33.08 | FDT434PTR-ND NEW! 477.50/2,500 
30 0.037 10 7A 3.0 Single | NDT451ANCT-ND 90 6.78 50.85 | NDT451ANTR-ND 734,50/2,500 Fig. 15 TO-220 
P-Ch 30 0.035 10 73 3.0 Single | NDT456PCT-ND 1.27 10.18 76.35 | NDT456PTR-ND 1628.80/2,500 a 
an 30 0.065 10 5.0 3.0 Single | NDT452APCT-ND 15 6.25 50.00 | NDT452APTR-ND 812.50/2,500 
60 0.3 10 25 3.0 Single | NDT2955CT-ND 58 4.35 32.63 | NDT2955TR-ND 471.25/2,500 
100 0.82 10 1.0 2.0 Single | FQTSP10TFCT-ND 59 4.68 35.10 | FOTS5P10TFTR-ND 631.80/4,000 4.83 
SOT-323 — RoHS Compliant * “|1.40 2409 
5 | N-Chan. 60 1.6 5 1.43 0.2 SOT-323 | 2N7002WCT-ND 38 2.81 19.50 | 2N7002WTR-ND 225.00/3,000 ot sal] 
SOT-523F — RoHS Compliant 
60 1.6 5 115 200 | SOT-523F | 2N7002TCT-ND 37 2.88 20.24 | 2N7002TTR-ND 248.40/3,000 9.40 
5 | N-Chan. 60 75 _ 0.28 — | SOT-523F | 2N7002VACT-ND Al 3.31 22.68 | 2N7002VATR-ND 321.30/3,000 al 
60 75 = 0.28 —_| SOT-523F | 2N7002VCT-ND Al 3.31 22.68 | 2N7002VTR-ND 321.30/3,000 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
30 | 0.0019} 10 80 254 Single | FDP8860-ND@+ 1.88 15.00 112.50 | — _ 
40 | 0.0021 10 80 300 Single | FDP8441-ND@+ 2.15 17.20 129.00 | — =_ 
40 | 0.0023) 10 80 254 Single | FDP8442-ND@+ 2.79 22.28 = 173.32 | — _ 
40 | 0.0027) 10 80 188 | TO-220AB | FDP8443-ND@t 1.63 13.00 97.50 |= _ 
50 01 5 14 48 Single _| RFP14NO5L-ND@+t NEW! 92 6.93 51.98 | — = 
50 0.015 10 75 150 | TO-220AB | NDP7050-ND+ 7.20 57.60 486.00 ) — _ 
55 0.008 10 100 175 Single | HRF3205-ND@t 1.83 14.62 109.65 | — _- 
55 0.028 10 35 93 Single | HUF75321P3-ND@t 84 6.98 55.80 | — = 
55 0.01 10 75 200 Single | HUF75339P3-ND@t+ 1.29 10.34 77.55 |= = a — To-: 
55 0.006 10 75 325 Single _| HUF75345P3-ND@t 1.93 15.40 115.50 | — = Pig. 16 TO:2208: 
60 0.014 10 70 150 Single | RFP70NO6-ND@+ NEW! 1.38 11.04 82.80 | — ad 
60 | 0.0035} 10 80 310 Single | FDPO38ANO6A0-ND@+ 3.31 26.46 205.80 | — — 
60 0.028 10 45 131 Single | RFP45N06-ND@t+ 1.29 10.78 86.20 | — _ 
6 | N-Chan. 60 0.022 10 50 131 Single | RFP50NO6-ND@t+ 1.23 10.25 82.00 | — _ cq 2.54 
60 0.107 | 2.5 11 38 Single _| RFP3055LE-ND@t 19 5.94 44.55 | — - my 
60 0.047 | 2.5 30 96 Single | RFP3ONO6LE-ND@t 89 7.40 59.20 | — _ 
60 0.025 10 48 100 | TO-220AB | NDP6060-ND+ 1.37 10.98 82.35 | — _ 
60 0.025 | 27 48 100 | TO-220AB | NDP6060L-ND+ 1.38 11.00 82.50 | — = 
60 0.015 10 75 150 | TO-220AB | NDP7060-ND+ 2.42 19.34 145.05 | — =— 
60 | 0.0043} 10 80 245 Single _| FDPOSOANO6A0-ND@+ 2.33 18.60 139.50 | — = ‘ i 
75 0.004 10 80 310 Single | FDP047ANO8A0-ND@+ 3.13 25.02 194.60 |) — _ 
80 0.01 10 75 270 Single | HUF75545P3-ND@+ 2.38 19.02 142.65 |) — =— 
100 0.2 25 12 60 Single | RFP12N10L-NDt 97 7.26 54.45 | — =— 
100 | 0.015 10 80 255 Single | FDP3651U-ND@t 2.39 19.08 148.40 | — =— 0.35 >|] 9 54 
100 | 0.0075} 10 80 310 Single | FDP3632-ND@+ 2.93 23.40 182.00 | — _- . 
100 | 0.021 10 56 200 Single | HUF75639P3-ND@t 1.48 11.80 88.50 | — _ 
100 | 0.0115} 10 75 310 Single | HUF75645P3-ND@+ 2.35 18.80 141.00 ) — — 
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Eee Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@keel” 


SEMICONDUCTOR’ 


Multiple pinout configurations available, 


Config. Cut Tape dus ° 
vps RDS (on) ID PD or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig. Type (V) Q | @Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
400 | 0.014/ 10 | 61 | 150 | Single | FDP3652-ND@t 1.85 1480 111.00 |— —| | Fig. 17 —T0252-4L 
6 | N-Chan. | 105 | 0.025} 10 | 41 | 135 | Single | FDP3672-ND@t 1.40 11.20 84.00 | — = 
150 | 0.014] 10 | 79 | 310 | Single | FDP2532-ND@¢ 3.04 24.30 189.00 | — = 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) — RoHS Compliant 
2 | — | — | 001 | 0625] 10-92 |J310-NDt 33.246 «17.06 | — = 
30 | 30 | — | 05 | — | Single | pN4392FS-NDt 30. 221 = 15.34 | — = 
35 | 30 | 01 | 0.05 | 0.625 | TO-92 | J111FS-NDt 3300 (247) 17.41 f— = pipe 
35 | 50 | 04 | 0.05 | 0.625 | TO-92 | J112FS-NDt 3300247) 1741 f— _ 
40 | — | — | 0.05 | 0625 | To-92 | J201-NDt 30 223 15.44 | — = s1 
N-Chan. | 60 5 70 | 02 | 04 | 10-92 | 2N70OOFS-NDT 26. «195 ~=«13.52|— = Gt 
7 60 5 40 | 05 | 083 | TO-92 | BS170-NDt 34.255 17.68 | — - S208 
60 | 12 | 10 | 05 | 0.83 | Single | 8S170_D27ZCT-ND 34-255 17.68 | BS170_D27ZTR-ND 449.60/2,000 
60 | 12 | 10 | 05 | 0.83 | 10-92 | 8S170_D75ZCT-ND 34 2.55 17.68 | BS170_D75ZTB-ND& 449.60/2,000 
100 | 0.04 | 10 | 40 | 160 | Single | RFP4ON10-NDt 131 1044 78.30 | — = 
500 | 46 | 10 | 0.38 | 089 | Single | FONINSOCBU-NDt Bt 445 28,44 | — - 
p-chan. | 30 | 85 | O14 | 005 | 035 | TO-92 | JI75FS-NDt 43 338 ~~ 23,76 | — = 
| 30 | 125 | 04 | 0.05 | 0.35 | TO-92 | J176FS-NDt 43 338 23,76 |— =| hens scies 
T0-262AB — RoHS Compliant '9- i 
3 | nechan. | 40 9.0022] 10 ] 80 | 300 | Single ] FDIB441-ND+ 263 21.04 163.66 | — = 
| 40 | 0.0023} 10 | 80 | 254 | TO-262AB | FDI8442-NDt 1.88 15.00 112.50 | — = 450 
TO-247 — RoHS Compliant [1.70 ra 
55 | 0.0065] 10 | 75 | 285 | Single | HUF75344G3-NDt 227 1816 136.20 | — = oO uy f 
55 | 0.007} 10 | 75 | 325 | Single | HUF75345G3-ND+ NEW! 277 © 22.42 172.06 | — = “l30 
60 | 0.014} 10 | 70 | 150 | Single | RFG7ONO6-ND+ 211 1688 126.60 | — = 
400 | 0.008) 10 | 75 | 515 | Single | HUF75652G3-ND+ NEW! 5.20 4158 323.40 | — - 175 
150 | 0.016 | 10 | 75 | 500 | Single | HUFA75852G3-NDt 7.65 61.20 516.38 | — = 
9 | N-Chan. [ 500 | 0.089] 10 | 48 | 625 | Single | FDHSONS50-NDt 6.08 4864 410.40 |— = | 
500 | 041 | 10 | 44 | 750 | Single | FDH44N50-NO+ 699 55.94 471.96 | — = 5 5 
600 | 0.062) 10 | 47 | 417 | Single | FCH47NGOF-NDt 9.81 88.35 783.37 | — aT a! 10.275 
600 | 0.058} 10 | 47 | 417 | Single | FCH47NGO-NDt 998 7984 673.65 | — = 0.50 : 
600 | 0.19 | 10 | 20 | 208 | Single | FCH2ONGO-NDt 448 35.82 278.60 | — _ 
jooo | 145 | 10 8 | 225 | Single | FOH8N100C-ND+ NEW! 341 24.84 193.20 | — = 
D-PAK (TO-252, TO-252AA) — RoHS Compliant 
20 ]0.0066] 10 | 35 | 495 | Single | FOD8580CT-ND 58 432 32.40 | FDD8580TR-ND 468.00/2,500 | | Fig. 19 — SC70-6 
20 | 0.004} 10 | 35 | 77 | Single | FOD8586CT-ND 78 5.82 43.65 | FDD8586TR-ND 630.50/2,500 
25 | 0.0085} 10 | 30 | 33 | Single | FOD6780CT-ND NEW! 77 5.79 43.43 | FOD6780TR-ND NEW! 627.25/2,500 
25 | 0.0057; 10 | 40 | 42 | Single | FOD6796CT-ND NEW! 92 6.93 51.98 | FDD6796TR-ND NEW! 750.75/2,500 
25 |0.0116| 10 | 35 | 39 | Single | FOD8778CT-ND 48 3.60 —_27.00 | FDD8778TR-ND 390.00/2,500 
25 | 0.0085; 10 | 35 | 50 | Single | FOD8782CT-ND 72 5.40 40.50 | FDD8782TR-ND 585.00/2,500 
25 | 0.0033} 10 | 35 | 115 | Single | FOD8770CT-ND 1.05 836 62.70 | FOD8770TR-ND 1337.60/2,500 
25 | 0.0065} 10 | 35 | 50 | Single | FOD8780CT-ND 72 5.40 40.50 | FDD8780TR-ND 585.00/2,500 
25 | 0.028} 10 | 27 | 18 | Single | FOD8750CT-ND 53 4.20 31.50 | FDD8750TR-ND 354.38/2,500 
30 | 0.0068} 10 | 76 | 70 | SyncFET | FOD6670ASCT-ND 84 7.00 _ 56.00 | FOD6670ASTR-ND 910.00/2,500 
30 | 0.028; 10 | 21 28 | Single | FDD6630ACT-ND 64 4.80 36.00 | FOD6630ATR-ND 520.00/2,500 
30 | 0.0077} 10 | 46 | 56 | Single | FOD6690ACT-ND 92 7.68 61.40 | FDD6690ATR-ND 997.75/2,500 
40 | 0.0058] 10 | 50 | 65 | TO-252 | FDD8453LZCT-ND 1.24 1033 82.60 | — _ 
40 | 0.019] 10 | 28 | 37 | Single | FDD8451CT-ND 92 6.90 51.75 | FDD8451TR-ND 747.50/2,500 
40 | 0.007| 10 | 54 | 45 | Single | FDD8447LCT-ND 816.75 _54.00 | FDD8447LTR-ND 877.50/2,500 
40 | 0.0038, 5 50 | 153 | Single | FOD8444LCT-ND 1511210 90.75 | FOD8444LTR-ND 1936.00/2,500 
50 | 01 | 10 | 14 | 48 | Single | RFD14NOSSM9ACT-ND NEW! 76 5.67 42.53 | RFDI4NOSSMSATR-ND NEW! —615.00/2,500 
50 | 0100} 10 | 14 | 48 | Single | RFO14NO5SM-NDt 7 570 42.75 |— —| | Fig. 20 — Sc89-6 
50 | 0100} 25 | 14 | 48 | Single | RFO14NOSLSM-NDt 80 6.00 45.00 | — = 
50 | 0.047| 25 | 16 | 60 | Single | RFO1GNO5LSM-NDt 89 7.43 59.40 | — = 
50 | 0.047]; 10 | 16 | 72 | Single | RFDIGNOSSM-NDt 826.83 54.60 | — = 
50 | o4 5 14 | 48 | Single | RFD14NOSLSM9ACT-ND 92 6.87 51.53 | RFD14NO5LSM9ATR-ND 744.25/2,500 
50 | 0.047] 5 16 | 60 | Single | RFO16NOS5LSM9ACT-ND 95 7.88 63.00 | RFD1GNO5LSM9ATR-ND 1023.75/2,500 
50 | 0.047} 10 | 16 | 72 | Single | RFD1GNOS5SM9ACT-ND 79 658 52.60 | RFD1GNO5SM9ATR-ND 854.75/2,500 
60 |0.0123} 10 | 50 | 69 | Single | FODS5353CT-ND NEW! 1.47 12.25 98.00 | FOD5353TR-ND NEW! 1592.50/2,500 
60 | 0.0094; 10 | 50 | 135 | Single | FODIOANOAOCT-ND 1.50 12.00 90.00 | FOD10ANO6AOTR-ND 1920.00/2,500 
60 | 0.0115} 10 | 50 | 115 | Single | FOD13ANO6AOCT-ND 1.36 11.30 90.40 | FOD13ANO6AOTR-ND 1469.00/2,500 
60 | 0.0165} 10 | 35 | 88 | Single | FOD5810CT-ND 96 8.00 64.00 | FDDS810TR-ND 1040.00/2,500 
60 | 0.027} 10 | 30 | 50 | Single | FODS690CT-ND 1.15 9.55 76.40 | FODS690TR-ND 1242.50/2,500 
N-Chan. | 60 | 0107| 5 i 38 | Single | RFD30S5LESM9ACT-ND 76 5.67 _ 42.53 | RFD3055LESM9ATR-ND 614.25/2,500 
60 | 0107; 25 | 11 38 | Single | RFDSOS5LESM-NDt 826.12 45.90 |— = 
60 | 018 | 5 12 | 48 | Single | MTD3055VLCT-ND 95 7.95 63.60 | MTD3055VLTR-ND 1033.50/2,500 
i 60 | 0.047] 5 16 | 90 | Single | RFO16NO6LESM9ACT-ND 1.00 833 66.60 | RFD16NO6LESM9ATR-ND 1082.50/2,500 
75 | 0.013} 10 | 50 | 135 | Single | FOD16ANO8A0CT-ND 1.53 12.20 91.50 | FOD16ANO8AOTR-ND 1952.50/2,500 
oo | 0.024 | 10 | 44 | 135 | Single | FDD3672CT-ND 1.44 12.00 _ 96.00 | F0D3672TR-ND 1560.00/2,500 
100 | 0.0287; 10 | 29 | 69 | 10-252 | FDD3860CT-ND 96 8.00 64.00 | FDD3860TR-ND 1040.00/2,500 
100 | 0.032) 10 | 32 | 95 | Single | FDD3682CT-ND 99 8.25 66.00 | FDD3682TR-ND 1072.50/2,500 
100 | 013 | 10 | 10 | 49 | Single | HUFA76609D3STCT-ND 95 714 53.55 | HUFA76609D3STTR-ND 773.50/2,500 
150 | 0.045) 10 | 29 | 135 | Single | FDD2572CT-ND 1.44 12.00 96.00 | F0D2572TR-ND 1560.00/2,500 
200 | 0.28 | 10 9 25 | Single | FOD12N20LTMCT-ND 95 7.14 53.55 | FOD12N20LTMTR-ND 772.50/2,500 
200 | 058 | 10 5 43 | Single | FOD7N20TMCT-ND 99 7.44 55.80 | FOD7N20TMTR-ND 806.00/2,500 
200 | 06 | 10 | 45 | 40 | Single | FDD6N20TFCT-ND 1.09 910 72.80 | FODGN20TFTR-ND 968.24/2,000 
250 | 0.22 | 10 | 16 | 160 | Single | FOD1GN25CTMCT-ND 96 8.00 64.00 | FOD1GN25CTMTR-ND 1040.00/2,500 
250 | 09 | 10 | 44 | 50 | Single | FDD6N25TFCT-ND 99 7.44 55.80 | FOD6N25TFTR-ND 659.68/2,000 
250 | 09 | 10 | 44 | 50 | Single | FDD6N25TMCT-ND 76 6.35 —_ 50.80 | FOD6N25TMTR-ND 825.50/2,500 
400 | 28 | 10 2 30 | Single | FODSN40TFCT-ND ‘836.88 55.00 | FODSN40TFTR-ND 731.50/2,000 
400 | 28 | 10 2 30 | Single | FOD3N40TMCT-ND 83 = 6.88 55.00 | FOD3N40TMTR-ND 893.75/2,500 
500 | 10 | 10 | 55 | 89 | Single | FDD6NSOFTFCT-ND 1.36 11.35 90.80 | FOD6NSOFTFTR-ND 1208.00/2,000 
500 | 10 | 10 | 55 | 89 | Single | FDD6NSOFTMCT-ND 90 7.50 60.00 | FDD6NSOFTMTR-ND 997.50/2,500 
500 | 0.76 | 10 6 89 | Single | FOD6NSOTFCT-ND 1.24 10.31 _ 82.50 | FOD6NSOTFTR-ND 1097.25/2,000 
600 | 25 | 10 | 28 | 25 | Single | FODSNGOCTMCT-ND NEW! 947.02 52.65 | FQD5NGOCTMTR-ND NEW! 760.50/2,500 : 
600 | ost | 10 | 46 | 54 | Single | FCDSNGOTFCT-ND 1.28 10.20 76.50 | FCDSNGOTFTR-ND 1326.00/2,000 |_| Fig-22 — 8-TSSOP 
600 | 081 | 10 | 46 | 54 | Single | FCDSN60TMCT-ND 1.28 10.20 76.50 | FCDSN60TMTR-ND 1632.00/2,500 
600 | 053 | 10 7 83 | Single | FCD7N6OTFCT-ND 1.70 13.60 102.00 | FCD7NGOTFTR-ND 1768.00/2,000 
600 | 053 | 10 7 83 | Single _| FCD7NGOTMCT-ND 1.70 13.60 _ 102.00 | FCD7NGOTMTR-ND 2176.00/2,500 
600 | 10 | 10 | 39 | 50 | Single | FCD4NGOTFCT-ND 7.38 11.50 92.00 | FCD4NGOTFTR-ND 1223.60/2,000 
600 | 10 | 10 | 39 | 50 | Single | FCD4N6OTMCT-ND 1.38 11.50 92.00 | FCD4N6OTMTR-ND 1495.00/2,500 
soo | 49 | 10 | 18 | 25 | Single | FOD2NBOTMCT-ND 94 7.80 62.40 | FD2N80TMTR-ND 1014,00/2,500 
goo | 56 | 10 | 17 | 25 | Single | FOD2N9OTFCT-ND 94 7.80 62.40 | FD2N9OTFTR-ND 829.92/2,000 
1,000 | 9 10 | 16 | 25 | Single | FOD2N100TMCT-ND NEW! 93 7.73 61.80 | FQD2N100TMTR-ND NEW! —_1005.00/2,500 
40 |o.0101! 10 | 50 | 69 | Single | FOD4141CT-ND ‘847.00 56.00 | FDD4141TR-ND 910.00/2,500 
40 | 0.036] 10 | 14 | 42 | Single | FDD4243CT-ND 92 6.93 51.98 | FDD4243TR-ND 750.75/2,500 
p-chan. | 40 | 0.023| 10 | 32 | 69 | Single | FDD4685CT-ND 88 © 7.35 ~—-58.80 | FDD4685TR-ND 955.50/2,500 
~| 60 | 0135} 10 | 12 | 25 | Single | FOD17PO6TMCT-ND NEW! 89 6.66 _ 49.95 | FQD17PO6TMTR-ND NEW! 722.50/2,500 
60 | 011 | 10 | 12 | 25 | Single | FQD17POGTFCT-ND 101 843 67.40 | FOD17PO6TFTR-ND 896.42/2,000 
60 | 0076} 10 | 15 | 42 | Single | FODS614PCT-ND 75 6.25 _ 50.00 | FDD5614PTR-ND 812.50/2,500 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1305 


SaecHiL® Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@Reel” 


SEMICONDUCTOR’ 


Multiple pinout configurations available, 


Config. Cut Tape duis ° 
vps RDS (on) 1D PD or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig. Type (V) Q |@Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
D2PAK (TO-263AB) Fig. 23 — PAK /I2-PAK 
30 | 0.0031 10 80 187 | TO-263AB | FDB8030LCT-ND@ 412 32.94 256.20 | FDB8030LTR-ND® 1903.20/800 
30 0.022 10 25 50 | TO-263AB | NDB603ALCT-ND 1.28 10.24 76.80 | NDB603ALTR-ND 552.96/800 
30 | 0.0049} 10 93 80 Single | FDB8896CT-ND® 93 7.75 62.00 | FDB8896TR-ND® 347.20/800 
30 | 0.0014} 10 80 300 Single | FDB8832CT-ND® 2.60 20.79 161.70 | FDB8832TR-ND® 1201.20/800 
40 | 0.0019] 10 80 300 Single | FDB8441CT-ND@ 2.18 17.40 130.50 | FDB8441TR-ND® 939.60/800 
40 | 0.0036) 10 80 254 Single | FDB8442CT-ND@ 2.33 18.60 139.50 | FDB8442TR-ND® 1004.40/800 
40 | 0.0023) 10 80 188 | TO-263AB | FDB8443CT-ND® 2.24 17.88 134.10 | FDB8443TR-ND® 965.52/800 
40 0.013 10 70 92 Single | FDB8445CT-ND® 1.26 10.50 84.00 | FDB8445TR-ND® 470.40/800 
40 8.5 10 50 60 Single | FDB8447LCT-ND@ 1.04 8.66 69.30 | FDB8447LTR-ND® 388.08/800 
40 | 0.0063] 10 50 66 Single | FDB8453LZCT-ND@ 1.08 9.00 72.00 | FDB8453LZTR-ND® 403.20/800 G 
50 041 10 15 50 | TO-263AB | NDB4050CT-ND 1.10 9.20 73.60 | NDB4050TR-ND 397.44/800 Ds 
60 | 0.0018} 10 265 395 Single | FDBO24NO6CT-ND® NEW! 3.94 31.50 245.00 | FDBO24NO6TR-ND® NEW! 1820.00/800 
60 | 0.0115} 10 62 115 Single | FDB13ANO6A0CT-ND@ NEW! 1.39 11.14 83.55 | FDB13ANO6AOTR-ND® NEW! 601.60/800 
60 0.025 | 27 48 100 | TO-263AB | NDB6060LCT-ND® 1.34 11.20 89.60 | NDB6060LTR-ND@ 501.76/800 
60 0.015 | 27 75 150 | TO-263AB | NDB7060LCT-ND 16.02 120.15 801.00 | — = 
60 0.021 10 32 58 Single | FDB5690CT-ND® 1.49 12.45 99.60 | FDB5690TR-ND® 557.76/800 
60 | 0.0035} 10 80 310 Single | FDBO35ANO6A0CT-ND® 3.56 28.44 221.20 | FDBO35ANO6A0TR-ND@ 1643.20/800 
75 0.047 10 14 41 Single | FDB3502CT-ND@ NEW! 1.14 9.50 76.00 | FDB3502TR-ND® NEW! 425.60/800 
75 | 0.0024} 10 235 375 Single | FDBO31NO8CT-ND® NEW! 3.80 30.42 236.60 | FDBO31N08TR-ND® NEW! 1757.60/800 
75 | 0.0039] 10 80 | 310 | Single | FDBO45ANO8AOCT-ND@ 3.20 25.56 198.80 | FDBO45ANO8A0TR-ND® 1476.80/800 | | Fig. 24 — MLP 5x6 
80 0.01 10 75 270 Single | HUF75545S3STCT-ND@ 2.28 18.22 141.68 | HUF75545S3STTR-ND@ 1052.80/800 
100 | 0.125 10 22 3.75 Single | FQB22P10TMCT-ND@ NEW! 1.04 8.70 69.60 | FOB22P10TMTR-ND® NEW! 389.60/800 
11 N-Chan. 100 | 0.014 10 61 150 Single | FDB3652CT-ND@ NEW! 1.98 15.80 118.50 | FDB3652TR-ND@ NEW! 853.60/800 
100 | 0.0075} 10 80 310 Single | FDB3632CT-ND® 2.95 23.58 183.40 | FDB3632TR-ND® 1362.40/800 
100 | 0.0115} 10 75 310 Single _| HUF75645S3STCT-ND@ 2.27 18.18 141.40 | HUF75645S3STTR-ND@ 1050.40/800 
100 | 0.021 10 55 3.75 Single | FQBS55N10TMCT-ND® 1.47 11.76 88.20 | FOBS5N10TMTR-ND® 635.04/800 
100 0.04 10 33 127 Single | FQB33N10TMCT-ND® 1.04 8.70 69.60 | FOB33N10TMTR-ND® 389.76/800 
150 | 0.014 10 79 310 Single | FDB2532CT-ND@ 3.04 24.30 189.00 | FDB2532TR-ND® 1404.00/800 
200 0.14 10 21 3.13 Single | FQB19N20LTMCT-ND@ NEW! 1.08 9.03 72.20 | FOB19N20LTMTR-ND® NEW! 404.00/800 
200 0.06 10 31 3.13 Single _| FQB34N20TM_AMO002CT-ND® 1.68 13.42 100.65 | FQB34N20TM_AMO02TR-ND@ 724.68/800 
200 | 0.057 10 31 180 Single ) FQB34N20LTMCT-ND® 1.54 12.32 92.40 | FOB34N20LTMTR-ND® 665.28/800 
200 | 0.0229} 10 62 260 Single | FDB2614CT-ND@ 3.44 27.54 = 214.20 | FDB2614TR-ND® 1591.20/800 
200 | 0.041 10 52 357 Single | FDB52N20TMCT-ND® 1.68 13.40 100.50 | FDB52N20TMTR-ND® 723.60/800 
250 | 0.0363) 10 50 260 Single | FDB2710CT-ND® 4.48 35.82 278.60 | FDB2710TR-ND® 2069.60/800 
250 | 0.058 10 44 307 Single | FDB44N25TMCT-ND® 1.75 14.00 105.00 | FDB44N25TMTR-ND@ 756.00/800 
300 0.24 10 14 140 Single | FDB14N30TMCT-ND® 1.45 11.56 86.70 | FDB14N30TMTR-ND@ 624.24/800 
300 | 0.108 10 28 250 Single | FDB28N30TMCT-ND® 2.13 17.06 127.95 | FDB28N30TMTR-ND® 921.24/800 
330 0.18 10 25 250 Single | FQB25N33TMCT-ND® 2.33 18.63 144.90 | FOB25N33TMTR-ND® 1076.40/800 
500 0.38 10 15 300 Single | FDB1SNSOCT-ND® NEW! 2.25 18.00 135.00 | FDB15N50TR-ND® NEW! 972.00/800 
500 0.55 10 11.5 165 Single | FDB12N50TMCT-ND® 1.62 12.92 96.90 | FDB12NS50TMTR-ND@ 697.68/800 Fig. 25 — MLP 3.3x3.3 
500 07 10 9 173 Single | FQB9NSOCFTMCT-ND® 1.60 12.78 95.85 | FOB9NSOCFTMTR-ND® 690.12/800 de aie 
500 1.3 10 5 96 Single | FQBSNSOCFTMCT-ND® 1.44 12.03 96.20 | FOBSNSOCFTMTR-ND® 538.72/800 
600 0.32 10 ah 125 Single | FCB11N60FTMCT-ND® 2.70 21.60 168.00 | FCB11N60FTMTR-ND® 1248.00/800 
600 0.38 10 an 125 Single | FCB11N60TMCT-ND® 2.30 18.40 138.00 | FCB11N60TMTR-ND® 993.60/800 
600 0.19 10 20 208 Single _| FCB2ON60TMCT-ND@ 4.01 32.04 249.20 | FCB20N60TMTR-ND@ 1851.20/800 
600 0.15 10 20 208 Single | FCB2ON6O0FTMCT-ND® §.22 41.76 324.80 | FCB20NGOFTMTR-ND® 2412.80/800 
650 12 10 7 173 Single | FOB7N65CTMCT-ND@ 1.69 13.48 101.10 | FOB7NG5CTMTR-ND® 727.92/800 
P-Chan. 60 0.07 10 27 3.75 Single | FQB27PO6TMCT-ND@ NEW! 1.00 8.35 66.80 | FOB27PO6TMTR-ND® NEW! 374.40/800 
TO-3P — RoHS Compliant 
100 | 0.039 10 48 180 Single | FQA44N10-ND+ NEW! 1.36 10.88 81.60 | — = 
200 | 0.082 10 32 204 Single | FQA32N20C-ND+ NEW! 1.48 11.80 88.50 | — =— 
250 | 0.034 10 69 480 Single ) FDA69N25-ND+ 4.65 37.17 289.10 | — =— 
280 | 0.035 10 75 520 Single | FDA75N28-NDt 5.01 40.10 311.92 | — _— 
N-Chan 400 | 0.105 10 35 310 Single _| FQA35N40-ND+ NEW! 3.93 31.46 244.72 | — = 
12 . 500 0.23 10 22 280 Single | FDA20N50-ND+ NEW! 3.17 25.38 197.40 | — _ 
500 | 0.156 10 24 290 Single ) FQA24N50-ND+ 3.38 27.00 210.00 | — = 
500 0.25 10 22 278 Single | SSH22N50A-NDt 4.64 37.13 288.82 | — = 
500 0.31 10 16.5 205 Single | FDA16N50-ND+ 3.09 24.75 192.50 | — = 
600 0.19 10 20 208 Single _| FCA20N60-NDt 4.97 39.78 309.40 | — =- 
P-Chan. | 60 | 0.026[ 10 | 55 | 214 | Single | FOA47P06-NDt NEW! 2.00 16.00 120.00 | — =] Fig. 26— mp 3x3 
TO-3PN — RoHS Compliant 
55 | 0.0065} 10 75 288.5 Single | HUF75344A3-ND+ 2.32 18.56 144.34 | — _- 
250 | 0.0292} 10 64 357 Single | FDA2712-NDt 5.46 43.68 368.55 | — _- 
250 | 0.088 10 33 245 Single | FDA33N25-NDt 1.65 13.20 99.00 | — — 
43 | N-Chan 400 0.15 10 23 235 TO-3PN | FDA24N40F-NDt 2.48 19.80 148.50 |) — — 
500 0.22 10 19 239 Single _| FDA18N50-ND+ 3.09 24.75 192.50 | — = 
500 0.22 10 22 388 TO-3PN | FDA20NSOF-NDt 2.30 18.36 © 142.80 |) — — 
600 0.15 10 20 208 Single | FCA20N60F-ND+ 5.78 46.21 389.88 | — _ 
650 0.36 10 16 260 Single | FDA1SN65-ND+ 2.50 19.98 155.40 | — _ 
TO-3PF — RoHS Compliant 
280 | 0.043 10 36 165 Single | FDAF62N28-ND+ 4.02 32.18 250.32 | — _ 
14 | N-Chan. 280 | 0.035 10 46 215 Single | FDAF75N28-ND+ 5.01 40.10 311.92 } — _ 
300 | 0.047 10 34 161 Single _| FDAF59N30-ND+ 4.02 32.18 250.32 | — =- 
TO-220 — RoHS Compliant 
40 | 0.0087] 10 14 60 Single | FDP8447L-NDt 105. 875  70.00]/— = 
60 | 0.0019} 10 265 395 Single | FDP025N06-ND+ NEW! 3.85 30.78 239.40 |) — _ 
60 0.01 10 85 160 Single | FQP85N06-ND+ NEW! 1.67 13.32 99.90 | — _ 
60 | 0.0046} 10 80 242 Single | FDP5800-NDt 1.65 13.20 99.00 | — - 
60 0.013 10 65 135 Single _| FDP65NO6-ND+ 1.32 11.00 88.00 | — =- 
60 | 0.0085} 10 80 176 Single | FDP80N06-ND+ 1.29 10.75 86.00 | — _ Fig. 27 — 9-BGA 
60 0.017 10 52.4 121 Single | FQP50NO6L-ND+ 1.04 8.68 69.40 | — _— 
60 0.018 10 50 120 Single | FQPSO0NO6-ND+ 1.04 8.68 69.40 | — = 
60 0.027 10 32 79 Single | FQP30NO6L-ND+ 83 6.95 55.60 | — = 
60 01 10 15 50 Single _| NDP4060-ND+ 1.78 14.20 106.50 | — - 
60 041 27 15 50 Single | NDP4060L-ND+ 1.78 14.20 106.50 | — _ 
45 | N-Chan 60 0.18 5 12 48 Single | MTP3055VLFS-ND+ 83 6.88 55.00 | — _ 
. 75 | 0.0038} 10 164 268 Single | FDP047N08-ND+ NEW! 2.81 22.50 175.00 | — _ 
75 | 0.0025} 10 235 375 Single | FDP032N08-ND+ NEW! 3.71 29.70 231.00 | — — 
75 | 0.0094} 10 75 137 Single _| FDP75NO8A-NDt 1.35 10.80 81.00 | — = 
100 | 0.023 10 57 160 Single | FQP70N10-ND+ NEW! 1.60 12.80 96.00 | — = 
100 | 0.0039} 10 164 375 Single | FDP047N10-ND+ NEW! 3.71 29.70 231.00 | — = 
100 | 0.052 10 33 127 Single | FQP33N10-ND+ NEW! 1.04 8.68 69.40 | — _ 
100 | 0.0072} 10 75 208 TO-220 | FDPO9ON10-NDt 2.97 23.76 184.80 | — =— 
150 | 0.033 10 45.6 210 Single | FQP46N15-ND+ 1.60 12.76 95.70 |= = 
150 | 0.025 10 79 463 Single | FDP79N15-ND+ 2.79 22.32 173.60 | — _ 
200 0.17 10 19 139 Single | FQP19N20C-ND+ NEW! 78 6.48 51.80 | — _ 
200 0.12 10 18 100 TO-220 | FDP18N20F-NDt 1.19 9.90 79.20 | = _ 
200 | 0.0229} 10 62 260 TO-220 | FDP2614-NDt 4.50 36.00 270.00 | — = 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EaecrilL® Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@Reel° 


SEMICONDUCTOR’ 


Multiple pinout configurations available, 


Config. Cut Tape es ns 
vps RDS (on) 1D PD or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig. Type (V) Q |@Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
200 | 0.034 10 61 417 Single | FDP61N20-ND+ 2.21 17.64 = 132.30 | — — Fig. 28 — 12-BGA 
200 | 0.041 10 52 357 Single | FDP52N20-ND+ 1.89 1512 113.40 |) — — 
250 | 0.077 10 33 235 Single | FDP33N25-ND+ 2.00 16.00 120.00 ) — _ 
250 | 0.0363} 10 50 260 TO-220 | FDP2710-NDt 4.25 34.00 255.00 | — =— 
400 0.13 10 26 265 TO-220 | FDP26N40-NDt 2.08 16.60 124.50 | — - 
400 | 0.140 10 24 227 TO-220 | FDP24N40-NDt 2.25 18.00 135.00 | — = 
500 0.58 10 9 147 Single | FQP9N50-NDt 1.46 12.15 97.20 | — _ 
500 0.76 10 7 89 Single | FDP7N50-NDt 1.36 10.86 81.45 | — — 
N-Chan 500 0.55 10 6 165 Single | FDP12N50-NDt 1.48 11.82 88.65 | — = 
i 500 0.31 10 16 200 Single _| FDP16N50-ND+ 2.63 21.06 163.80 | — = 
15 500 0.22 10 18 235 Single | FDP18N50-ND+ 2.72 21.78 169.40 |) — _ 
500 V5 10 5 85 TO-220 | FDP5N50-NDt 89 7.43 59.40 | — — 
600 4 495220TU-NDt 90 6.75 50.65 | — =_ 
600 0.38 10 an 125 Single | FCP11N60-NDt 2.32 18.54 = 144.20 | — = 
600 0.19 10 20 208 Single _| FCP20N60-ND+ 4.01 32.04 249.20 | — _ 
600 0.6 10 7 31 Single | FCP7N60-ND+ 1.58 12.60 94.50 | — _ 
600 1.0 10 3.9 50 Single | FCP4N60-ND+ 1.62 12.92 96.90 | — _ 
900 1.93 10 6 167 Single _| FQP6N90C-ND+ 1.31 10.90 87.20 | — = 
60 0.094 10 17 79 Single | FQP17P06-NDt 88 6.60 49.50 | — = 
P-Chan. 60 0.055 10 27 120 Single | FQP27P06-ND+ 86 7.20 57.60 | — _ 
60 | 0.026| 10 | 47 | 160 | Single | FOP47P06-NDt 1.73 13.86 103.95 |— —| |Fig.29—BGA 25x40 
TO-220F — RoHS Compliant 
60 0.008 10 53 62 Single | FQPF85N06-ND+ 1.65 13.20 99.00 | — = 
150 | 0.025 10 79 31 Single | FDPF79N15-NDt 2.72 21.78 169.40 |) — _ 
200 | 0.056 10 39 59 Single | FDPF39N20-ND+ 1.35 10.80 81.00 | — _ 
250 | 0.0363} 10 25 62.5 Single | FDPF2710T-NDt 2.84 22.68 176.40 | — _ 
250 | 0.077 10 20 94 Single _| FDPF33N25T-NDt 1.96 15.70 117.75 |= _ 
250 | 0.048 10 28 117 Single | FDPF51N25-ND+ 241 19.31 150.22 | — _ 
300 0.29 10 14 140 Single | FDPF14N30-NDt 1.44 12.03 96.20 | — =_ 
350 0.32 10 75 50 Single | FDPF12N35-ND+ 1.10 9.20 73.60 | — _ 
500 1.25 10 45 28 TO-220F | FOPF5NSOFT-NDt 1.08 8.60 64.50 | — = 
500 1.15 10 5 28 TO-220F | FOPF5NS0T-ND+ 1.00 8.00 60.00 | — = 
500 0.65 10 ATS 42 Single | FDPF12NS50FT-ND+ 1.41 11.76 94.08 | — _ 
500 0.55 10 6 42 Single | FDPF12N50T-NDt 1.48 11.82 88.65 | — _ 
500 0.42 10 12 42 Single | FDPF1S3NSOFT-ND+ 1.38 11.00 82.50 | — _ 
500 0.2 10 20 62 Single | FDPF20N50-ND+ 2.85 22.77 177.10 | — _ 
16 | N-Chan. 500 0.2 10 20 62 Single _| FDPF2ONS50T-ND+ 2.79 22.28 173.32 | — - 
500 0.22 10 18 58 Single | FDPF18N50-ND+ 2.57 20.54 159.74 | — _ 
500 0.22 10 18 58 Single | FDPF18N50T-NDt 2.79 22.28 = 173.32 | — _ 
500 0.31 10 16 52 Single | FDPF16N50-ND+ 2.48 19.80 154.00 | — - 
500 0.31 10 16 38.5 Single | FDPF16NS50T-ND+ 2.70 21.60 168.00 ) — _— 5 
500 | 043 | 10 | 13 | 48 | Single | FOPFISNSOCF-NDt 2.06 1650 123.75 | — —| | Fig-30—FLFBGA35x 4.0 
500 0.5 10 10 143 Single | FQPF1ON50CF-ND+ 2.06 16.50 123.75 | — = 
500 0.9 10 7 89 Single | FDPF7N50-ND+ 1.38 11.00 82.50 | — _ 
600 0.19 10 20 39 Single | FCPF20N60-ND+ 4.01 32.04 249.20 | — _ 
600 0.22 10 16 37.9 Single | FCPFI6N60-ND+ 4.49 35.89 279.16 | — _ 
600 0.38 10 1 36 Single _| FCPF11N60-ND¢ 2.30 18.36 142.80 | — - 
600 0.6 10 7 31 Single | FCPF7N60-ND+ 1.88 15.00 112.50 | — _ 
600 0.6 10 9 169 Single | FQPF1ON6OCF-ND+ 2.06 16.50 123.75 | — = 
800 1.29 10 8 59 Single | FQPF8N80CYDTU-ND+ 2.20 17.60 132.00 | — — 
800 2.41 10 5.5 51 Single | FQPF6N80CT-ND 1.62 12.92 96.90 | — _— 
800 2.5 10 5.5 51 Single _| FQPF6N80C-ND+ 1.15 9.55 76.40 | — = 
TO252-4L — RoHS Compliant 
N-Chan. 40 0.024 10 9 3.1 
17 P-Chan. 40 0.03 45 7 13 Dual FDD8424HCT-ND 96 7.20 54.00 | FDD8424HTR-ND 780.00/2,500 
SC75-6 — RoHS Compliant 
48 N-Chan. 20 0.035 | 4.5 5.5 1.6 Single | FDJ128NCT-ND 99 8.25 66.00 | FDJ128NTR-ND 1287.00/3,000 
P-Chan. 20 0.07 4.5 4.2 1.6 Single | FDJ129PCT-ND 99 8.25 66.00 | FDJ129PTR-ND 1287.00/3,000 
SC70-6 — RoHS Compliant 
25 26 45 0.22 0.3 Dual FDG6301NCT-ND 49 3.94 27.00 | FDG6301NTR-ND 382.50/3,000 
N-Chan. | 30 | 04 | 45 | 0.75 | 0.36 | Dual | FDG8850NZCT-ND 60 450 33.75 | FOG8850NZTR-ND 585.00/3,000 | | Fig. 31 — MicroFET 2x2 
60 1.6 5 1.43 0.2 SC70-6 | 2N7002DWCT-ND. 232 2.50 17.60 | 2N7002DWTR-ND 216.00/3,000 
12 0.27 45 0.7 0.3 Single | FDG6316PCT-ND NEW! 49 3.94 27.00 | FDG6316PTR-ND NEW! 384.00/3,000 
P-Chan. 20 0.073 | 4.5 26 0.75 Single | FDG332PZCT-ND 49 3.94 27.00 | FDG332PZTR-ND 384.00/3,000 
49 20 0.42 4.5 0.6 0.3 Single _| FDG6306PCT-ND NEW! A5 3.56 26.70 | FDG6306PTR-ND NEW! 360.00/3,000 
N-Chan. 25 0.45 45 0.5 
P-Chan. 5 14 45 04 0.3 Dual FDG6321CCT-ND NEW! 57 4.52 33.90 | FDG6321CTR-ND NEW! 459.00/3,000 
N-Chan. 20 0.3 45 07 
P-Chan. 20 0.42 45 06 0.3 Dual FDG6332CCT-ND NEW! 58 4.60 34.50 | FDG6332CTR-ND NEW! 465.00/3,000 
N-Chan. 30 04 45 0.75 | 0.36 
P-Chan. 5 14 45 044 03 Dual FDG8842CZCT-ND 60 4.50 33.75 | FDG8842CZTR-ND 585.00/3,000 
SC8&9-6 — RoHS Compliant 
N-Chan. 20 0.3 45 0.6 
i P-Chan. 20 05 45 0.35 0.625 Dual FDY4000CZCT-ND 46 3.68 25.20 | FDY4000CZTR-ND 357.00/3,000 
N-Chan. 20 |5(max)} 4.5 0.2 
P-Chan. 20 [8(max)| 45 015 0.625 Dual FDY4001CZCT-ND 42 3.41 23.40 | FDY4001CZTR-ND 331.50/3,000 
8-SOP — RoHS Compliant 
21 (| N-Chan. 400 3.2 10 0.45 2.0 Dual FQS4901TFCT-ND 83 6.95 55.60 | FQS4901TFTR-ND 1084.20/3,000 
8-TSSOP — RoHS Compliant 
N-Chan. 20 0.014 | 4.5 6 A —_ Mi 
» | pchan | 20 | 0028) 45 | 44 | 1 | Compl | Fowe2s2occT-ND 99 8.28 66.20 | FOW2520CTR-ND 1075.75/2,500 | | Fig. 32 — MicroFET 3.0 x 1.9 
P-Chan. 12 0.015 | 4.5 6 1.6 Dual FDW2508PBCT-ND 89 6.71 50.33 | FDW2508PBTR-ND 727.03/2,500 
I-PAK (TO-251AA) 
20 | 0.0066} 10 35 49.5 Single | FDU8580-ND@t 66 4.95 37.13 | — _ 
20 0.004 10 35 7 Single | FDU8586-ND@+ 85 6.36 47.70 | — = 
25 | 0.0033} 10 35 115 Single | FDU8770-ND@t 1.17 9.75 78.00 | — = 
25 | 0.0065} 10 35 50 Single | FDU8780-ND@t 55 441 30.83 | — — 
25 | 0.0045} 10 35 88 SynoFET | FDU8796-ND@t+ 84 6.30 47.25 | — = 
25 | 0.0116} 10 35 39 Single | FDU8778-ND@t 48 3.60 27.00 | — _ 
25 | 0.0085} 10 35 50 Single | FDU8782-ND@t 64 4.80 36.00 | — _ 
23 | N-Chan. 60 0.063 10 az. 49 Single | RFD12NO6RLE-ND@+ NEW! 1.00 747 56.03 | — - 
50 041 10 14 48 Single | RFD14N05-ND@t+ 76 5.70 42.75 |— — 
50 01 25 14 48 Single | RFD14NO5L-ND@+ 18 5.82 43.65 | — = 
50 0.047 10 16 72 Single | RFD16N05-ND@t 85 7.10 56.80 | — _- 
60 0.107 | 25 ah 3 Single | RFD3055LE-ND@+ 76 5.73 42.98 | — =— 
200 0.8 10 46 50 Single | IRFU220FS-NDt+ 18 6.54 52.32 | — =— 
400 28 10 2.0 30 Single | FDU3N40TU-ND@+ 68 5.10 38.25 | — _- 
600 0.81 10 46 54 Single | FCUSN60TU-ND@t 1.41 11.30 84.75 | — — 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1091) 1307 


EAIRCHILO Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@Reel” 


SEMICONDUCTOR" 


Multiple pinout configurations available, 


Config. Cut Tape $i ° 
vps RDS (on) iD | pp or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig. Type (V) Q |@VvVolt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
600 | 28 | 10 | 24 | 50 | Single | FQU3NGOCTU-ND@T 89740 -59.20 |— —| | Fig. 33 — MicroFET SC-75 
93 | P-Chan. 600 0.53 10 7 83 Single FCU7N60TU-ND@+ 1.73 13.80 103.50 |) — = 
60 0.11 10 12 25 Single | FQU17PO6TU-ND@+ 84 6.27 47.03 | — _ 
60 0.185 10 9.4 25 Single _| FQU11PO6TU-ND@+ NEW! 67 5.04 37.80 | — = 
12-PAK — RoHS Compliant 
250 | 0.077 10 33 235 Single | FDI33N25TU-NDt 2.10 16.80 126.00 ) — — 
23 | N-Chan. 250 0.22 10 15.6 | 3.13 Single | FQI6N25CTU-ND+ 1.49 12.38 99.00 | — = 
900 27 10 4.2 140 Single | FQI4N9OTU-NDt 1.47 12.25 98.00 | — = 
MLP 5x6 — RoHS Compliant 
30 0.004 10 35 50 SynoFET | FDMS8672SCT-ND 1.01 8.40 67.20 | FDMS8672STR-ND 1310.40/3,000 
30 | 0.0028} 10 42 78 SynoFET | FDMS8670SCT-ND 1.20 9.98 79.80 | FDMS8670STR-ND 1556.10/3,000 
30 | 0.0074} 10 14 28 Single ) FDMS8690CT-ND 1.38 11.00 82.50 | FDMS8690TR-ND 2112.00/3,000 
30 | 0.0019} 10 40 83 SynoFET | FOMS8660SCT-ND 1.45 11.60 87.00 | FDMS8660STR-ND 2227.20/3,000 
30 | 0.0215} 10 15 25 Dual FDMS9620SCT-ND 82 6.83 54.60 | FDMS9620STR-ND 1064.70/3,000 
24 | N-Chan. 60 | 0.0094} 10 22 78 Single | FDMS5672CT-ND 1.37 10.92 81.90 | FDMS5672TR-ND 2096.64/3,000 
80 | 0.0135} 10 22 78 Single | FDMS3572CT-ND 1.26 10.08 75.60 | FDMS3572TR-ND 1935.36/3,000 
100 | 0.019 10 22 78 Single | FDMS3672CT-ND 1.47 11.76 88.20 | FDMS3672TR-ND 2257.92/3,000 
150 | 0.036 10 45 28 Single ) FDMS2572CT-ND 1.65 13.20 99.00 | FDMS2572TR-ND 2534.40/3,000 
200 | 0.064 10 20 78 Single ) FDMS2672CT-ND 1.58 12.60 94.50 | FDMS2672TR-ND 2419.20/3,000 Fig. 34 — 8-WLCSP (BGA 2x2) 
250 | 0.105 10 14 78 Single | FDMS2734CT-ND 1.58 12.60 94.50 | FDMS2734TR-ND 2419.20/3,000 
MLP 3.3x3.3 — RoHS Compliant 
20/ | 0.058/ 1.92/ 
00 0.067 45 4 178 Dual FDMC6890NZCT-ND 719 6.56 52.50 | FDMC6890NZTR-ND 1023.75/3,000 
20 | 0.0036} 10 16.5 4 Single | FDMC8554CT-ND 1.04 8.66 69.30 | FDMC8554TR-ND 1351.35/3,000 
95 | N-Chan. 30 | 0.0096} 10 16.5 31 Single FDMC8878CT-ND 92 6.93 51.98 | FDMC8878TR-ND 900.90/3,000 
60 0.084 10 5.7 6 Single | FDMC5614PCT-ND 96 8.00 64.00 | FDMC5614PTR-ND 1248.00/3,000 
150 14 10 3 25 Single | FDMC2523PCT-ND 78 6.50 52.00 | FDMC2523PTR-ND 1014.00/3,000 
200 | 0.175 10 95 42 Single | FDMC2610CT-ND 1.01 8.40 67.20 | FDMC2610TR-ND 1310.40/3,000 
220 | 0.305 10 1 24 Single _| FDMC2674CT-ND 1.05 8.75 70.00 | FDMC2674TR-ND 1365.00/3,000 
MLP 3x3 — RoHS Compliant 
26 | N-Chan. 30 | 0.0057} 10 15 2.0 Single _| FDMC8854CT-ND 1.49 12.38 99.00 | FOMC8854TR-ND 1930.50/3,000 
— | N-Chan. 100 0.06 10 44 24 Single FDM3622CT-ND§ 1.11 9.25 74.00 | FDM3622TR-ND§ 1443.00/3,000 
30 | 0.0105} 10 11.5 24 Single _| FDM6296CT-ND§ 90 7.50 60.00 | FDM6296TR-ND§ 1170.00/3,000 
9-BGA — RoHS Compliant 
P-Chan. 20 0.031 45 46 17 Single FDZ291PCT-ND 56 4.20 31.50 | FDZ291PTR-ND 1750.00/10,000 
27 20 0.036 | 4.5 46 17 Single _| FDZ493PCT-ND 80 5.97 44.78 | FDZ493PTR-ND 776.10/3,000 
N-Chan. 20 0.023 | 4.5 6 17 Single | FDZ294NCT-ND NEW! 90 7.50 60.00 | FDZ294NTR-ND NEW! 1170.00/3,000 Fig. 35 — Power 33 
12-BGA — RoHS Compliant 
28 | N-Chan. 60 0.06 5 4 2 Single _| FDZ209NCT-ND 1.51 12.10 90.75 | FDZ209NTR-ND 2323.20/3,000 
BGA 2.5x4.0 — RoHS Compliant 
29 | N-Chan. 30 | 0.0085} 10 nl 21 Single _| FDZ7296CT-ND 1.14 9.50 76.00 | FDZ7296TR-ND 1482.00/3,000 
— |_N-Chan. 20 0.018 | 4.5 9 2 Single _| FDZ201NCT-ND§ 93 7.75 62.00 | FDZ201NTR-ND§ 1209.00/3,000 
FLFBGA 3.5x4.0 — RoHS Compliant 
30 | N-Chan. 30 | 0.0018} 10 25 25 SyncFET | FDZ4670SCT-ND 1.86 15.50 124.00 | FDZ4670STR-ND 2418.00/3,000 
MicroFET 2x2 — RoHS Compliant 
20 0.037 | 4.5 37 1.4 Dual FDMA1028NZCT-ND 52 3.90 29.25 | FDMA1028NZTR-ND 507.00/3,000 
N-Chan. 20 0.037 | 4.5 37 14 Bel FDFMA2N028ZCT-ND 55 4.10 30.71 | FDFMA2N028ZTR-ND 532.35/3,000 
30 0.075 | 4.5 29 1.5 Dual FDMA2002NZCT-ND 60 4.50 33.75 | FDMA2002NZTR-ND 585.00/3,000 
30 0.075 | 4.5 2.9 15 _- FDFMA3N109CT-ND 48 3.60 27.00 | FOFMA3N109TR-ND 468.00/3,000 
20 0.06 45 34 14 Dual FDMA1029PZCT-ND 56 4.20 31.50 | FDMA1029PZTR-ND 546.00/3,000 
20 0.06 45 3.7 15 Dual FDMA1023PZCT-ND 59 441 33.08 | FDMA1023PZTR-ND 573.30/3,000 
20 0.036 | 4.5 66 24 Single | FDMA291PCT-ND 54 4.05 30.38 | FDMA291PTR-ND 526.50/3,000 
31 20 0.026 | 4.5 7.3 24 Single _| FDMAS20PZCT-ND 55 410 30.71 | FDMA520PZTR-ND 532.35/3,000 Fig. 36 — Power 56 
20 0.088 | 4.5 34 1.4 Dual FDMA1025PCT-ND 55 4.10 30.71 | FDMA1025PTR-ND 532.35/3,000 
P-Chan. 20 0.09 45 2.2 1.4 Dual FDMA1027PCT-ND 87 6.51 48.83 | FDMA1027PTR-ND 846.00/3,000 
20 0.09 45 3 1.4 brsuiaal FDFMA2P857CT-ND 18 5.85 43.88 | FDFMA2P857TR-ND 760.50/3,000 
Mosfet w/ 
20 0.06 45 3.4 1.4 Diode FDFMA2P029ZCT-ND 55 4.10 30.71 | FDFMA2P029ZTR-ND 532.35/3,000 
30 0.03 10 6.8 24 Single _| FDMAS30PZCT-ND 59 4.41 33.08 | FDMA530PZTR-ND 573.30/3,000 
Leah or a re | 1 Compl. | FOMA1032CZCT-ND 56 4.20 31.50 | FDMA1032CZTR-ND 546.00/3,000 
MicroFET 3.0x1.9 — RoHS Compliant 
32 | P-Chan. 20 0.035 | 4.5 61 1.9 Single _| FDMB668PCT-ND 59 4.41 33.08 | FDMB668PTR-ND 573.30/3,000 
MicroFET SC-75 — RoHS Compliant 
33 | P-Chan. 20 0.093 | 4.5 29 1.4 Dual FDMJ1023PZCT-ND 94 7.02 52.65 | FDMJ1023PZTR-ND 912.60/3,000 
8-WLCSP (BGA 2x2) — RoHS Compliant 
34} P-Chan. 20 0.066 | 4.5 3 15 Single FDZ193PCT-ND 53 3.94 29.54 | FDZ193PTR-ND 837.04/5,000 
20 0.067 | 4.5 3 1:5 Single | FDZ191PCT-ND 52 3.90 29.25 | FDZ191PTR-ND 828.75/5,000 
Power 33 — RoHS Compliant Fig. 37 — DPAK 4 NEW! 
30 0.008 10 18 27 Single | FDMC8296CT-ND NEW! 1.14 9.50 76.00 | FDMC8296TR-ND NEW! 1482.00/3,000 
35 N-Chan. 40 | 0.0058) 10 20 4A Single | FDMC8462CT-ND NEW! 1.25 10.00 75.00 | FDMC8462TR-ND NEW! 1920.00/3,000 
30 | 0.0043} 10 18 A Power 33 | FDMC8678SCT-ND 1.35 11.25 90.00 | — = 
P-Chan. 30 0.02 10 18 31 Single | FDMC4435BZCT-ND NEW! 80 6.00 45.00 | FDMC4435BZTR-ND NEW! 780.00/3,000 
Power 56 — RoHS Compliant 
30 | 0.0026} 10 42 78 Single | FDMS8670CT-ND NEW! 1.60 12.80 96.00 | FDMS8670TR-ND NEW! 2457.60/3,000 
30 0.004 10 28 70 Power 56 | FDMS8672ASCT-ND 1.20 10.00 80.00 | FDMS8672ASTR-ND 1716.00/3,000 
30 | 0.0055} 10 35 50 Single | FDMS8680CT-ND 80 6.63 53.00 | FDMS8680TR-ND 1035.00/3,000 
36 | N-Chan. 30 0.007 10 28 AI Single | FDMS8692CT-ND 75 6.25 50.00 | FDMS8692TR-ND 975.00/3,000 
40 0.002 10 49 104 | Power 56 | FDMS8460CT-ND 2.00 16.00 120.00 | FDMS8460TR-ND 3072.00/3,000 
60 | 0.0067} 10 49 104 Single | FDMS5352CT-ND NEW! 1.63 13.00 97.50 | FDMS5352TR-ND NEW! 2496.00/3,000 
75 | 0.0145} 10 49 96 Single | FDMS3500CT-ND NEW! 2.03 16.20 121.50 | FDMS3500TR-ND NEW! 3110.40/3,000 
100 | 0.0148} 10 49 104 Single _| FDMS3662CT-ND NEW! 1.83 14.60 109.50 | FDMS3662TR-ND NEW! 2803.20/3,000 
NEW! DPAK 4 — RoHS Compliant NEW! 
37 hota na a We aH Dual FDD3510HCT-ND 1.05 8.75 70.00 | FDD3510HTR-ND 1137.50/2,500 


@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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a eS | 7 a 
FAIRCHILD Surface Mount and D = Reel° Fig. 1 — TO-3P Fig. 2 — TO-3PN 
eer Eel | |+ 5.00 
seMcoNeucror Through-Hole Power IGBTs 7 Lies 
Fairchild’s IGBT’s are designed to replace 500V/600V MOSFETs in switch mode power supply (SMPS), Power Factor Correction (PFC) and other high- [15.60->| | sees 
power applications without redesign of the gate drive voltage circuitry. SMPS IGBT’s are the first-in-class to have full unclamped inductive switching [ene] f . 
(UIS) capability similar to power MOSFETs, allowing application in all power circuit topologies, including single-switch forward converters. The gate drive 4.80 4 
voltage requirement has been reduced to 8-10V, allowing for the replacement of larger die-size power MOSFETs or multiple MOSFETs in parallel. || 2.60 
0.75 
VCES Ic Icom Pp Digi-Key Price Each $i 
Fig. (v) (A) (A) (W) | Part No. 1 10 100 03.20 
1,200 30 45 186 FGA15N120ANTDTU-ND 2.79 2.24 1.74 
1,200 50 75 312 FGA25N120ANTDTU-ND 3.60 2.88 2.24 
600 40 160 160 FGA40N60UFDTU-ND 3.56 2.85 2.22 
1 300 40 160 201 FGA70N30TTU-ND 3.92 3.14 2.44 
300 90 220 219 FGA90N30DTU-ND 3.90 3.13 2.43 
300 90 220 219 FGA90N30TU-ND 3.53 2.83 2.20 
300 120 300 290 FGA120N30DTU-ND 3.74 2.99 2.33 
300 180 450 480 FGA180N30DTU-ND 5.20 4.16 3.24 
1,200 15 45 220 FGA15N120FTDTU-ND 3.47 2.78 2.16 
> | 1,200 20 60 298 | FGA20N120FTDTU-ND 3.83 3.06 2.38 Fig. 3 — T0263-6 
1,200 35 80 298 HGT1S10N120BNSTCT-NDt 2.84 2.27 1.77 
1,200 35 80 298 HGT1S10N120BNSTTR-ND$ 1310.40/800 
400 21 = 150 FGB3040CSCT-ND: 2.41 1.93 1.45 
8 400 a1 = 150 atee qeaTpnel 1040.00/800 paagearele 
4 600 75 180 290 _| FGP40N6S2-ND 5.04 4.04 3.14 NC ~s"aare 
EMITTER KELVIN & 
600 160 300 250 SGL160N60UFDTU-ND NEW! 9.62 7.70 6.50 SENSE 
5 1,200 64 120 500 FGL40N120ANDTU-ND 10.41 9.38 8.32 
1,200 64 160 500 FGL40N120ANTU-ND 754 6.04 5.09 , 
Fig. 4 TO-220AB 
600 45 108 167 FGH30N6S2D-ND 4.23 3.39 2.64 
600 60 90 480 FGH30N60LSDTU-ND 9.57 766 6.46 
600 80 120 290 FGH40N60UFDTU-ND NEW! 3.15 2.52 1.96 
600 80 120 290 FGH40N60SFDTU-ND NEW! 3.15 2.52 1.96 
600 75 240 463 FGHS50N6S2-ND 8.24 6.60 5.57 
600 75 240 463 FGHS50N6S2D-ND 9.45 8.51 755 . g | | 
600 80 160 290 FGH80N60FDTU-ND 4.00 3.20 2.40 i 
600 80 160 290 FGH80N60FD2TU-ND 5.49 4.40 3.42 GDS 
1,200 35 80 298 | HGTG10N120BND-ND 3.97 3.18 2.47 ’ : (Front View) 
600 54 96 167 HGTG12N60A4-ND 2.93 2.34 1.82 
6 600 54 96 167 HGTG12N60A4D-ND 3.49 2.79 2.17 
1,200 54 160 390 | HGTG18N120BND-ND 5.25 4.20 3.55 Fig. 210264 rig: 8 = TOeaT 
600 70 280 290 HGTG20N60A4-ND 4.28 3.42 2.66 |= 20.00-+| 6.00 
600 70 280 290 HGTG20N60A4D-ND 5.18 4.14 3.22 zt 
600 40 160 165 _| HGTG20N60B3D-ND 4.14 3.32 2.58 { 15.55 
600 75 240 463 HGTG30N60A4-ND 6.43 5.15 4.35 l 
600 60 240 463 HGTG30N60A4D-ND 8.16 6.53 5.51 
600 60 220 208 HGTG30N60B3D-ND 5.78 4.63 3.91 
600 63 252 208 HGTG30N60C3D-ND 5.46 4.37 3.69 
600 75 300 625 HGTG40N60A4-ND 9.00 8.11 719 
600 34 56 125 HGTG7N60A4D-ND 2.25 1.80 1.40 
300 70 160 49.2 FGPF70N30TDTU-ND 2.38 1.90 1.43 
300 70 160 49.2 FGPF70N30TTU-ND 1.73 1.39 1.04 
300 160 = 52 FGPF70N30-ND 1.63 1.30 -98 
300 30 80 46 FGPF30N30DTU-ND 1.68 1.34 1.01 
300 30 80 44.6 FGPF30N30TTU-ND 1.44 1.20 96 
300 80 = 46 FGPF30N30-ND 1.32 1.10 88 
7 300 220 — 56.8 FGPF90N30-ND 1.97 1.58 1.19 
450 30 120 50.4 FGPF30N45TTU-ND 1.75 1.40 1.05 
450 45 180 51.6 FGPF45N45TTU-ND 2.00 1.60 1.20 
300 30 120 46.8 FGPFS50N30TTU-ND 1.48 1.18 89 
600 14 21 45 FGPF7N60LSDTU-ND 1.90 1.52 1.14 
600 14 21 4 FGPF7N60RUFDTU-ND 1.38 1.15 92 
300 120 180 60 FGPF120N30TU-ND 5.51 4.41 3.43 
1,500 5 20 50 SGS5N150UFTU-ND 2.86 2.29 1.78 
400 7 29 29 FGD2N40LCT-NDt .78 65 52 : 
8 400 7 29 29 FGD2N40LTR-ND$ 841.75/2,500 
600 6 25 40 FGD3N60LSDTMCT-NDt NEW! 89 75 -60 
600 6 25 40 FGD3N60LSDTMTR-ND+ NEW! 969.48/2,500 0.35 Lolo 54 
SMPS IGBTs 
600 54 96 167 HGTP12N60A4D-ND 2.70 2.16 1.68 Fig. 8 — D-PAK 
600 54 96 167 HGTP12N60A4-ND 2.25 1.80 1.40 
600 70 280 290 HGTP20N60A4-ND 4.34 3.48 2.71 
4 600 17 40 70 HGTP3N60A4D-ND 1.50 1.20 -90 
600 17 40 70 HGTP3N60A4-ND 1.29 1.08 86 
600 34 56 125 HGTP7N60A4D-ND 2.13 1.70 1.28 
600 34 56 125 HGTP7N60A4-ND 1.50 1.20 -90 
600 70 280 290 HGT1S20N60A4S9A-ND 4.14 3.32 2.58 
600 54 96 167 HGT1S12N60A4S9ACT-NDt NEW! 2.57 2.06 1.60 Fig. 9 — TO-263AB 
9 600 54 96 167 HGT1S12N60A4S9ATR-ND$ NEW! 1185.60/800 
600 34 56 125 HGT1S7N60A4DS-ND NEW! 2.15 1.72 1.29 
600 14 56 60 HGT1S7N60C3DS-ND NEW! 1.95 1.56 1.17 D 


+ CutTape Tape and Reel 


age G s 
Ignition IGBTs (Top View) 
Fairchild ignition IGBTs are the next generation that offers outstanding SCIS capability in the space saving D-PAK (TO-252) as well 
as the industry standard D2-Pak (TO-263), TO-262 and TO-220 plastic packages. This device is intended for use in automotive D Reel’ - % 
ignition circuits, specifically as a coil driver. Internal diodes provide voltage clamping without the need for external components. Fig. 10 — TO-262AA Fig. 11 — TO-252AA 
BVcer | BVecs | Ic25 | Pp | Digi-Key Cut Tape Price Each| Digi-Key Tape and Reel t 1.20) 
Fig. (V) (V) (A) (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing |+ 6.54 -| 408 
5.34 || 1 
4 430 24 21 150 | ISL9V3040P3-NDt 2.25 1.80 1.40 | — = = he 
430 24 10 130 | ISL9V2040S3STCT-ND 1.98 1.58 1.19 | ISL9V2040S3STTR-ND 800 853.20 
9 430 24 21 150 | ISL9V3040S3STCT-ND 2.23 1.78 1.34 | ISL9V3040S3STTR-ND 800 961.20 
390 24 46 250 | ISL9V5036S3STCT-ND 3.62 2.90 2.26 | ISL9V5036S3STTR-ND 800 1674.40 
10 390 24 46 250 | ISL9V5036S3-NDt 2.23 1.78 1.34 | — = — 
"1 430 24 10 130 | ISL9V2040D3STCT-ND 1.78 1.42 1.07 | ISL9V2040D3STTR-ND | 2,500 908.80/M 
430 21 21 150 | ISL9V3040D3STCT-ND 2.35 1.88 1.41 | ISL9V3040D3STTR-ND | 2,500 1203.20/M 
+ Bulk 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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eT 
Max. Max. 
FAIRCHILD D | odes Reverse | Average Cut Tape 
SEMICONDUCTOR® Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Fig. (V) Current (A)| Package | Part No. u 10 100 | Qty. Pricing 
Fig. 2 120 0.2 SOT-23 | BAS31FSCT-ND® 14 1.08 7.80] 3,000 | 28.20/M 
P Gathods 200 0.2 SOT-23 | MMBD1403CT-ND® 17 1.28 9.23] 3,000 | 33.37/M 
Cathode (Bottom side 4a} 200 0.2 SOT-23 | MMBD1503ACT-ND® 19 1.42 10.27] 3,000 | 37.13/M 
Cathode (Flange) DB 200 0.2 | SOT-23 | MMBD1504ACT-ND® 19 1.42 10.27] 3,000 | 37.13/M 
ZA 250 0.2 SOT-23 | BAV23SFSCT-ND@ 18 1.33 9.62] 3,000 | 34.78/M 
Anode 30 0.2 SOT-23 | BATS4CFSCT-ND® 13.99 7.15] 3,000 | 25.85/M 
50 0.2 SOT-23 | BAV74FSCT-ND@ 13.98 7.09] 3,000 | 25.62/M 
Fig. 4 4B} 70 0.2 SOT-23. | BAV70FSCT-ND@ 13 98 7.09] 3,000 | 25.62/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD1204CT-ND® 17° 1.26 9.10} 3,000 | 32.90/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD4148CCCT-ND@ 18 1.33 9.62] 3,000 | 34.78/M 
30 0.2 SOT-23 | BATS4FSCT-ND@ 12 88 6.37] 3,000 | 23.03/M 
85 0.2 SOT-23 | BASIGFSCT-ND@ 11 86 6.18] 3,000 | 22.33/M 
ac} 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148FSCT-ND® 11.81 5.85] 3,000 | 21.15/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD914FSCT-ND@ 13° 99 7.15] 3,000 | 25.85/M 
Fig. 5 200 0.2 SOT-23 | MMBD1501ACT-ND® 15 1.11 8.00] 3,000 | 29.00/m 
eaiae 250 0.2 SOT-23 | BAS21FSCT-ND@ 13.99 7.15] 3,000 | 25.85/M 
30 0.2 SOT-23 | BATS4AFSCT-ND® 13.99 7.15] 3,000 | 26.00/m 
4D] 85 0.2 SOT-23 | BAWSGFSCT-ND 14 1.08 7.80] 3,000 | 28.20/M 
200 0.2 SOT-23 | MMBD1505ACT-ND® 19 1.42 10.27] 3,000 | 37.13/M 
— 20 0.5 | SOD-123 | MBRO520LCT-ND@ 28 2.07 14.95] 3,000 | 54.05/M 
Connection Diagram 30 2 SMB | SS23CT-ND® A7 3.83 26.28 | 3,000 | 124.10/M 
: : 40 1 SMA | SS14CT-ND® 40 3.13 22.00] 7,500 | 85.00/M 
Fig. 10 - NEW! 40 2 SMB | SS24FSCT-ND® A7 3.83 26.28 | 3,000 | 124.00/M 
40 3 SMC | MBRS340FSCT-ND® 50 3.75 28.13] 3,000 | 162.50/M 
50 1 SMA | S1AFSCT-ND® 24 1.80 13.00] 7,500 | 40.00/M 
60 2 SMB | SS26FSCT-ND® 41 3.28 24.60] 3,000 | 110.70/M 
ANODE p | 100 1 SMA | S1BFSCT-ND® 24 1.80 13.00] 7,500 | 40.00/M 
CATHODE 4 1 100 1 SMA | EGF1BCT-ND@ 41 3.31 22.68] 7,500 | 100.80/M 
—— 100 1 SMA | S100CT-ND@ A3 3.42 25.62] 7,500 | 111.02/M 
5} 100 3 SMC | S3BFSCT-ND@ 38 3.09 21.17] 3,000 | 100.00/M 
Max. Max. 200 1 SMA | ES1DFSCT-ND@ 35 2.65 18.36] 7,500 | 63.54/M 
Reverse | Average ae Cut Tape 200 2 SMB | ES2DFSCT-ND® 40 3.11 21.91] 3,000 | 89.64/M 
_ | Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 200 3 SMC | ES3DFSCT-ND@ A1 3.28 24.60] 3,000 | 110.70/M 
Fig. (V)__[Current (A)| Package | Part No. 1 10 = 100 | Qty. | Pricing 300 1 SMA | ES1FCT-ND® 32 2.40 16.64 7,500 | 57.60/M 
20 1 DO-41 | 1N5817FSCT-ND@ 37 2.75 19.08} 5,000 | 66.06/M 400 1 SMA _ | S1GFSCT-ND@ 24 1.80 13.00] 7,500 | 40.00/M 
30 1 DO-41 | 1N5818FSCT-ND@ 38 2.84 19.66] 5,000 | 68.00/M 400 1 SMA | ES1GFSCT-ND® 32 2.40 16.64] 7,500 | 57.60/M 
40 1 DO-41 | 1N5819FSCT-ND® 37 2.75 19.08] 5,000 | 66.06/M 500 1 SMA | ESIHCT-ND® 32 2.40 16.64] 7,500 | 57.60/M 
50 0.2 DO-35 | 1N4454CT-ND@ 06 43 3.12] 10,000} 8.16/M 600 1 SMA | ES1JFSCT-ND@ 32 2.40 16.64] 7,500 | 57.60/M 
50 0.2 DO-35 | 1N4150CT-ND® 10 712 5.20} 10,000} 13.60/M 600 3 SMC ES3JCT-ND@ 40 3.20 24.00} 3,000 | 108.00/M 
50 r D0-35 | 1N4150-NDo+ 40. 72 520) — = 1,000 1 SMA | S1MFSCT-ND® 26 1.98 14.30] 7,500 | 44.00/M 
50 1 DO-41 | 1N4001FSCT-ND® 09 66 = 4.75) 5,000 | 14.60/M 6 | 100 0.2 LL-34 | FOLL4148CT-ND® 08 §=.59 4.23] 2,500 | 15.28/M 
2 i  aoaee te eerea ee > re Be De ty 7 | 100 0.25 | T0-236AB | FLLD261FSCT-ND@ 22 1.67 12.09] 3,000 | 43.71/M 
70 0.2 DO-35 | 1N457CT-ND@ 10.77 5.53) 10,000) 14.45/M 8 | 100 20 TO-220 | MBR20S100CTTU-ND@+ 1 684 51.30) — - 
100 0.2 DO-35 | 1N914BCT-ND@ 05 ©.39 +=—2.80] 10,000] 7.31/M 85 0.15 | SOD-923 | BAS16SLCT-ND® 29° 2414 14.82) — _ 
100 02 DO-35 | 1N914CT-ND@ 05 39 © 2.80) 10,000) 7.31/M 9 30 0.03 | SOD-923 | RB751SLCT-ND® 84 7.00 56.00} — - 
100 0.2 DO-35 | 1N4148TACT-ND@a& 04 32 2.28] 5,000} 7.00/M 40 0.1 | SOD-923 | BAS40SLCT-ND@ 29° 2418 15.08} — = 
100 0.2 | 00-35 ecu oe, BOGS ie ee | 00d | Bue 100 | 0.15 |SOD-323F]1N4148WSFSCT-ND® NEW! 11 815.85] 3,000 | 21.15/M 
; |_ 10 02 | 00-35 INS oe AAS SB. 228) = = 10} 100 | 0.15 | SOD-323F) 1N4448WSFSCT-ND@ NEW! 11.81 5.85| 3,000 | 21.15/M 
100 02 DO-35 | 1N4148FSTR-ND@ — —  —/10,000) 5.95/M 100 0.15 | SOD-323F| 1N914BWSCT-ND® NEW! 11 81 5.85] 3,000 | 21.15/M 
: Snap AD bees dl - aes sane ee baat § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND = For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND 
é : g . Bulk ROHS Compliant 
100 1 DO-35 | 1N914ACT-ND@ 05 39 2.80} 10,000) 7.00/M 
100 1 DO-35 | 1N914B-ND@¢ 05 39 280) — — 
125 02 DO-35 | FDH333-ND@¢ 15 1415 832) — = . — ; 
150 02 DO-35 | 1N3595CT-ND® 13° 95 6.83) 10,000) 17.85/M Zener Diodes D @Reel® 
200 1 DO-41 | 1N4003FSCT-ND® 09 66 4.75) 5,000 | 14.60/M 
200 3 | D0-201AD| 1N5402FSCT-ND@ 35 2.63 18.20) 1,250) 77.00/M 
7 sj Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
400 1 DO-41 | 1N4004FSCT-ND@ 09 66 4.75) 5,000 | 15.00/M TRV) (way Parte. 4 tn ton ane 
600 1 DO-41 | 1N4005FSCT-ND® 09 66 4.75] 5,000 | 14.60/M D0.35 
800 1 DO-41 | 1N4006FSCT-ND® 09 66 4.75) 5,000 | 14.60/M 
1,000 1 D0-41 | 1N4007ESCT-ND@ 09 66 4.75] 5,000 | 14.60/M a 100 Ron Tee. ~ aoa lteaoi'l| Aaeah 
1,000 1 DO-41 | UF4007CT-ND@ 26 1.95 13.52] 5,000 | 46.80/M : : ‘ ' " ; 
a : nos (eRenDonDe Baie a0 onicaa =o 1.0 2 1N5230BFSCT-ND 08 59 = 4.23 | 5,000 13.00/M 
+ j : ; = = 1.0 04 BZX55C5V6-ND$ 07 56 4.03 | — = 
600 8 | TO-220AC | ISLIR86OP2-ND@¢ 95 7.88 63.00) — = 2.0 5 1N5231BFSCT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
600 8 | T0-220AC | RHRP860-ND@¢ 1.38 11.50 92.00} — = 24 100 | 1N5221B_TSORCT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
600 8 | T0-220AC | RURP860-ND@t 87 7.25 58.00) — _ 3.5 5 4N5233BFSCT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
600 8 | TO-220AC | FFPO8S60STU-ND@+ 87 7.23 57.80) — 5.0 3 1N5235BFSCT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
600 8  |T0-220-2L| FFPO8S60SNTU-ND@¢ NEW! 79 660 5280; — - 54 5 1N5231B-ND+ 08 59 423) — a 
600 15 |T0-220AC| ISLOR1560P2-NDO+ 128 1020 76.50 ~ ; ——- — _ — aa 
2} 600 15 | T0-220AC | RHRP1560-ND@ 1.41 11.78 94.20) — - - : : : : ; : 
600 15 | T0-220AC | RURP1560-ND¢ 1.47 12.25 98.00) — = 2 ; ee OreCLND ite a a 5,000 |  13.00/M 
600 30 | TO-220AC | ISL9R3060P2-ND@+ 2.45 19.62 152.60) — - a0 7 eee att fg 49318000 43.001 
600 30 | TO-220AC | RURP3060-ND@+ 1.79 14.28 107.10} — - 62 ot {N753ACT-ND 08 9-423 | 5'000 43.00/M 
1,000 8 | T0-220AC | RURP8100-ND@$ 1.00 830 66.40; — = 7.0 3 1N5239BFSCT-ND 08 59 = 4.23 | 5,000 13.00/M 
1,200 8 | T0-220AC | RHRP8120-ND@+ 99 8.25 66.00) — = 8.0 3 4N5240BFSCT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
1,200 30 TO-220AC | RHRP30120-ND@+ 1.90 15.20 114.00) — = 94 04 1N5242BFSCT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
114 5 1N965B-ND$ 07 56 4.03 | — = 
200 30 70-247 | RURG3020CC-ND@+ 3.21 2570 199.92) — - 
600 30 | 10-247 | ISL9R3060G2-ND@$ 275 21.96 17080] — a 14 O.1 | 1NS248BFSCT-ND 08 594.23 | 5,000 | 13.00/M 
600 30 10-247 | RHRG3060-NDO@+ 2.36 18.90 141.75} — — i a es he 8 ie ea0n jinn 
600 30 70-247 | RURG3060CC-ND@+ 3.42 27.36 212.80) — - : : : ; , 
600 30 70-247 | RURG3060-ND@+ 201 1764 13230/ — = 20 04 1N754ACT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
3 20 04 {N755ACT-ND 08 59 = 4.23 | 5,000 13.00/M 
600 50 70-247 | RURG5060-ND@+ 3.31 26.46 205.80) — - 20 04 4N757ACT-ND ‘08 59 ~=—-4.23 | 5,000 43.00/M 
600 80 TO-247 | RURG8060-ND@+ 4.88 39.01 303.38] — - 20 04 {N758ACT-ND 08 59423 | 10.000 | 11.05/M 
1,000 80 10-247 | RURG80100-ND@ 454 36.29 282.24) — - 20 04 4N759ACT-ND 08 59 ©4203 | 5,000 aeoane 
1,200 30 T0-247 | RHRG30120-ND@t 2.32 18.52 144.06] — _- 30 2 4N749ACT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 
1,200 75 70-247 | RHRG75120-ND@ 4.25 34.02 264.60) — - 30 9 4N750ACT-ND ‘08 ‘59 = 4.23 | 5.000 43.00/M 
30 02 SOT-23 | BAR43SCT-ND® 19 1.40 10.08] 3,000 | 36.43/M DO-41 
30 0.2 SOT-23 | BATS4SFSCT-ND® 13 99 7.15] 3,000 ) 25.85/M 1.0 3 BZX85C4V3-ND+ 416 1.19 8.58 = = 
an| 70 02 SOT-23 | BAVOFSCT-ND® 13° 95 6.83) 3,000 | 24.68/M 1.0 10 1N4731AFSCT-ND 17 1.24 =~ 8.97 | 3,000 | 32.43/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD1203CT-ND® 16 1.19 8.58) 3,000) 31.02/M 1.0 10 1N4732AFSCT-ND 171.24 =—-8.97 | 3,000 | 32.43/M 
100 02 SOT-23 | MMBD4148SECT-ND@ 18 1.33 9.62) 3,000 | 34.78/M 1.0 10 1N4733AFSCT-ND ‘71.24 = 8.97 | 3,000 | 32.43/M 
100 02 SOT-23 MMEBDZO00;SCIENDS. 16147 8.45) 3,000 | 30.55/M Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
EAIncHiLD Zener Diodes (cont.) VR (V) (uA) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
SEMICSsBUCTSR: FLZ20VBCT-ND 7 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 
15 0.133 | FLZ20VCCT-ND oT 80 5.79 | 2.500 | 20.92/M 
Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ FLZ20VDCT-ND cr 80 579 | 2.500 ray 
YR) (pA) | PartNo: f OO fae Oty ee [eeiclng FLZ22VACT-ND TT 805.79 | 2,500 | 20.92/M 
2.0 10 | 1N4734AFSCT-ND 471.24 8.97 | 3,000 | 32.43/M FLZ22VBCT-ND or ‘30 «©6579 | 2500 | 20 90/m 
5.0 10 | 1N4737AFSCT-ND 17° 1.24 = 8.97 | 3,000 | 32.43/M 17 0.133 | FLZ99vcCT-ND or 30 «©6579 | 2500 | 20907 
6.0 10 | 1N4738AFSCT-ND 17 1.24 == 8.97 | 3,000 | 32.43/M FLZ22VDCT-ND or 30 «©6579 | 2500 | 20907 
6.2 10 _| 1N4735AFSCT-ND 171.24 8.97 | 3,000 | 32.00/M Fa OROTEAT a ao = e709" la spol 20 on 
68 10 | 1N4736AFSCT-ND 471.24 ~~ 8.97 | 3,000 | 32.00/M FLZ24VBCT-ND or 30 «©6579 | 2500 | 20 90/M 
76 10 | 1N4740AFSCT-ND 17° 124 = 8.97 | 3,000 | 32.43/M 19 0.133 | FrZ>4yecT-ND or ‘30 ~©= 5.79 | 2500 | 2099/M 
8.4 0.5 | BZX85C12-ND+ 1600 1.19 8.58 | — FLZ24VDCT-ND AM 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 
84 5 1N4741AFSCT-ND 17° 1.24 = 8.97 | 3,000 | 32.43/M Sa it 579 1 2500-1 20 82M 
a 10_[BINSZAOE:NDS: ay NES = BRE — at 0.133 | FLZ27VBCT-ND 11 80 © 5.79 | 2.500 | 20.92/M 
94 5 1N4742AFSCT-ND 171.24 ~~ 8.97 | 3,000 | 32.43/M FLZ27VCCT-ND or ‘90 «©6579 | 2500 | 20907 
13.7 5 1N4746AFSCT-ND 17 1.24 = 8.97 | 3,000 | 32.43/M FLZ27VDCT-ND or 30 ©5579 | 2500 | 20 90/M 
iS : tA ANE eer FLZ30VACT-ND 7 80 5.79 | 2500 | 20.92/M 
15 5 1N4744AFSCT-ND 17° 1.24 = 8.97 | 3,000 | 32.00/M 
15.2 5 1N4747AFSCT-ND 17-124 897 | 3,000 | 32.43/M 23 0.133 tea EC TSAO a “a a pou ro 
16.7 5 1N4748AFSCT-ND 17° 1.24 8.97 | 3,000 | 32.43/M FLZ30VDCT-ND or 30 «©6579 | 2500 | 20 90/M 
8 : IATA Ae eee FLZ33VACT-ND 7 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 
20.6 5 1N4750AFSCT-ND 17° 1.24 = 8.97 | 3,000 | 32.43/M 
33 5 __|_1N4752AFSCT-ND 17124 8.97 | 3,000 | 32.00/M 25 0.3 |PELaseVBOTaND “Ad 80 5.79) 2500 | 20.92/M 
FLZ33VCCT-ND 7 80 5.79 | 2.500 | 20.92/M 
SOT-23 FLZ33VDCT-ND aM 805.79 | 2,500 | 20.92/M 
1.0 5 BZX84C3V3FSCT-ND 12 88 6.37 | 3,000 | 23.03/M I 
2.0 3 BZX84C4V7FSCT-ND 12 88 © 6.37 | 3,000 | 23.03/M EL aEVACEND it ey ae zon ro 
2.0 1 BZX84C5V6FSCT-ND 12 88 © 6.37 | 3,000 | 23.03/M 27 0.133 | FL>3@VyecT-ND or 90 «©6579 | 2500 | 20 90/M 
4.0 2 BZX84C6V8FSCT-ND 14° 1.06 = 7.67 | 3,000 | 27.73/M FLZ36VDCT-ND or ‘30 «©6579 | 2500 | 20 90/m 
4.0 3 BZX84C6V2FSCT-ND 12 88 6.37 | 3,000 | 23.03/M SR it ao = a vor a spor lon oon 
54 2 BZX84C5V1FSCT-ND 12 88 6.37 | 3,000 | 23.03/M FLZ39VBCT-ND or 30 «©6579 | 2500 | 20 90/m 
5.6 5 MIMBZ5232BFSCT-ND a 86 == 6.18 | 3,000 | 22.00/M 30 0.133 | FrZ39VecT-ND or ‘30 «©6579 | 2500 | 2090/M 
6.0 0.5 | BZX84C9V1FSCT-ND 14 1.06 = 7.67 | 3,000 | 27.73/M FLZ39VDCT-ND or 30 «©6579 | 2500 | 2090/m 
8.0 0.1 | BZX84C11FSCT-ND 14° 106 = 7.67 : 
8.0 04 BZX84C12FSCT-ND 14 1.06 7.67 | 3,000 | 27.73/M SOD-123 
10.5 0.05 | BZX84C15FSCT-ND 141.08 ~=—7.67 | 3,000 | 27.73/M 10 3 | PMMSZ5240BFSCTEND 18 1.84 9.69 | 3,000 | 35.00/M 
12 1 NIMBZ5242BFSCT-ND 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20 ie 1 MMS 252325 CTNG) 181.34 9.69 | 3,000. | _35.00/M 
20 0.05 _| BZX84C20FSCT-ND 141.06 7.67 | 3,000 | _27.73/M SOD-323F 
SOD-80 a a5 | MwszavaecT-ND 14 ~~ «1.04 ~=7.48 | 3,000 | 27.03/M 
a gg | FLZ2V2ACT-ND rr 0.579 | 2500 | 2092/1 ; MM3Z2V4CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
: FLZ2V2BCT-ND A 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M - 4g__| MMSZ2V7BCT-ND 14 1.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
ga | FLZOVAAGT-ND ori 30.579 | 2500 | 2092/M : MM3Z2V7CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ2V4BCT-ND AM 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M a0 9 MM3Z3V0BCT-ND 14 1.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
7) | FLZQVTAGT-ND 1 30579 | 2500 | 2092/M : MM3Z3VO0CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ2V7BCT-ND A 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M a4 4g | MM3Z3V3BCT-ND 14 1.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
ye FLZSVOACT-ND 1 30.579 | 2500 | 2092/M i : MM3Z3V3CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 |  25.85/M 
FLZ3VOBCT-ND aM 80 5.79 | 2,500 | 27.73/M 36 45 _ | MMSZ3V6BCT-ND 141.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
va FLZSVSACT-ND 1 30.579 | 2500 | 2092/M ; : MM3Z3V6CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ3V3BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M a9 7 _ | MM8Z3V9BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
; 5a | FLZSVEACT-ND 1 30.579 | 2.500 | 2092/M ! : MM3Z3V9CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
; FLZ3V6BCT-ND A 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M a 7 _ | MM8Z4V3BCT-ND 14 1.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
14 | FLZSV9ACT-ND 1 30.579 | 2,500 | 2092/M i ‘ MM3Z4V3CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
; FLZ3V9BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M re 7 | MM8Z4V7BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ4V3ACT-ND 1 30579 | 2,500 | 2092/M : i MM3Z4V7CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
0.47 | FLZ4V3BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ay 3 | MMSZSV1BCT-ND 14 1.04 = 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ4V3CCT-ND A 80 5.79 | 2,500 |  20.92/M j : MM3Z5V1CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZAV7ACT-ND 7 80 5.79 | 2500 | 20.92/M sé 9 | MM8Z5V6BCT-ND 14° 1.04 = 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
0.19 | FLZ4V7BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ; : MM3Z5V6CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
GEZAVIGOTEND gl. BO) 58:09) 22900! 0-20.92 ae 97 | MM3Z6V28CT-ND 14 4.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZSV1ACT-ND 7 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M : : MM3Z6V2CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
15 0.19 | FLZ5V1BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 5 
FLZ5VICCT-ND it 805.79 | 2500 | 20.92/M 68 | oa eee tae oe” bal aoe eam 
FLZ5V6ACT-ND a 80 5.79 | 2500 | 20.92/M 5 
25 0.75 | FLZ5V6BCT-ND 41 80. 5:79 | 2500 | 20.92/M 75 ag  (MMBZNSECTND aa Cerro) eae 
FLZ5V6CCT-ND a 80 5.79 | 2.500 | 20.92/M NGTEBEC CMT a ae rae reo | orca 
FLZ6V2ACT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 8.2 0.63 inneaetoce ann a 99... 748 {| \ca'0001 || oR'aeaa 
3 3.3 | FLZ6V2BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M : : : ; : 
FLZ6V2CCT-ND all 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 91 0.45 BEN BOTND a a um 000 ere 
FLZ6V8ACT-ND 7 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M : : : : : 
35 1A FLZ6V8BCT-ND 1 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 10 o.ig | MM3Z10VBCT-ND 140 1.04 7.48 | 3,000 |) 27.03/M 
FLZ6V8CCT-ND hl 80 5.79 | 2,500 20.92/M MM3Z10VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M 
FLZ7VSACT-ND 1 30.579 | 2.500 | 2092/M 7 og | MM3Z11VBCT-ND 14 1.04748 | 3,000 | 27.03/M 
4 0.3 | FLZ7V5BCT-ND ah 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M MM3Z11VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ7VSCCT-ND At 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 3 cog | MMSZ12VBCT-ND 14 1.04748 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ8V2ACT-ND a 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M : MM3Z12VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
5 0.3 | FLZ8V2BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 13 og | MMSZ13VBCT-ND 14 1.04 =~ 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ8V2CCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ; MM3Z13VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZQV1ACT-ND a 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M ‘5 ooas | MM8Z16VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
6 0.3 | FLZ9V1BCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ; MM3Z15VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
BECOME TEND fis N00) 9 | 22,0008) 202M ie oo4s | MMSZ16VBCT-ND 14 1.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ10VACT-ND 7 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ; MM3Z16VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 |  25.85/M 
7 0.11 | FLZ10VBCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 7 
FLZ10VCCT-ND A 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 18 0.045 MMSZt eva if 7 te 3000 ey 
FLZ11VACT-ND 7 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M 5 
8 0.133 | FLZ11VBCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 20 0.045 Be OvBC ND a me i 3000 ay 
FLZ11VCCT-ND A 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M TNSSRUEC A aa ae | a000 a Oa 
FLZ12VACT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 22 0.045. |EimazanvecTaND ah ‘99 «745 | 3000 | os a5/M 
9 0.133 | FLZ12VBCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M : : : : ; 
FLZ12VCCT-ND a 80 5.79 | 2.500 | 20.92/M 24 0.045 See voC ND aH me ee 3000 ay 
FLZ13VACT-ND 7 80 ©5579 | 2,500 | 20.92/M : : - : 2 
10 0.133 | FLZ13VBCT-ND a 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M 27 0.045 | MM3z27VBCT-ND 140 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ43VCCT-ND ‘4 0 ©6579 | 2500 | 2092/M MM3Z27VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ15VACT-ND ctl 80 5.79 | 2,500 20.92/M 30 0.045 MM3Z30VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
4 0.133 | FLZ15VBCT-ND 1 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M MM3Z30VCCT-ND 13 997.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ15VCCT-ND aM 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ss ooas | MM8z33VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ16VACT-ND aT 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M : MM3Z33VCCT-ND 13 997.15 | 3,000 | 25.85/M 
12 0.133 | FLZ16VBCT-ND a 80 5.79 | 2.500 | 20.92/M ae doa | MMSZS6VBCT-ND 14 1.04 ~—-7.48 | 3,000 | 27.03/M 
FLZ16VCCT-ND A 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M 045 | MM3z36VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ18VACT-ND 7 80 © 5.79 | 2,500 | 20.92/M 39 0.045 | MMSZS9VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
13 0.133 | FLZ18VBCT-ND a 80 5.79 | 2,500 | 20.92/M ; MM3Z39VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
FLZ18VCCT-ND au 805.79 | 2,500 | 20.92/M 43 0.045 | MM3Z43VBCT-ND 141.04 748 | 3,000 | 27.03/M 
us 0.133 BAU AG AD) a 80 5.79 |_ 2,500 20.92/M $Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 
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(to91) 1311 


. — 5 Peak Voltage | Current Digi-Key Price Each 
FAIRCHILD Zener Diodes (cont.) Digi@Reel’ RoHS Fig. | Vprm(V) | If(A) | Pkg. | Part No. 1 25 too 
SEMICONDUCTOR® 
300 20 | 02-PAK |FFB20UPZ0DNTMCT-ND$ 1.38 1.10 83 
Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 7 300 20 D2-PAK | FFB20UP30DNTMTR-ND§ 594.00/800 
VR (V) (uA) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 300 20 D2-PAK | FFB20UP30DNTPTMCT-ND$ 1.40 1.17 94 
43 0.045 | MM3Z43VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 300 20 | D2-PAK | FFB20UP30DNTPTMTR-ND§ 523.60/800 
47 0.45 | MM3247VBCT-ND 14 1.04 =~ 7.48 | 3,000 | 27.03/M 200 6 D-PAK | FFDOGUP20SCT-ND$ 58 aA 33 
MM3247VCCT-ND 13 997.15 | 3,000 | 25.85/M 3 200 6 D-PAK _ | FFDOGUP20STR-ND§ 468.00/2,500 
MM3Z51VBCT-ND 14° 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
51 0.045 i } 200 10 D-PAK | FFD10UP20SCT-ND+ 66 50 38 
MNS ZEIMCOTEND 1B 88 AMS | 8,000) 25.85 200 10 | D-PAK | FFO10UP20STR-ND§ 536.25/2,500 
7 0.045 | MMSZ56VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
‘ MM3Z56VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M #CutTape —_§ Tape and Reel 
o 0.045 | MM3Z62VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
‘ MM3Z62VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 |  25.85/M 
MM3Z68VBCT-ND 14° 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M i — Silj idi i i 
68 0.04 [iisceerceNE 43: gor” syas'| soon || o5eem Triacs — Silicon Bidirectional Thyristor 
15 0.045 | MM3Z75VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 | 27.03/M 
‘ MM3Z75VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 |  25.85/M 
SOT 23 
3.0 5 MMBZ5V6BCT-ND 407.81 22.00 | 3,000 | 90.00M 
TO220F-2 
100 | FFPFOSH60STU-ND$ 96 7.20 5400; — = 
600 100 | FFPFO8S60STU-ND+ 75 6.25 50.00} — - 
1 FFPF10H60STU-ND+ 816.75 54.00 | — = 


Bulk —§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Ultrafast Recovery 
Power Diodes 


Digi@Reel” 


VpRM It Digi-Key Pricing 
Fig. (V) (A) Package Part No. 1 10 100 
400 0.8 TO-92 FKNO8PN40S-ND 39 3.15 21.60 
1 600 0.8 TO-92 FKNO8PN60-ND 39 3.15 21.60 
600 1.0 TO-92 FKN1N60SA-ND 39 3.15 21.60 


lies | 2 800 3.0 T0-220F FKPF3N80TU-ND 68 5.10 38.25 
3 


Transient Voltage Digi @DReel 


3 Suppressors 
VRWM VBR (V) IT | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
(V) | Minimum Maximum | (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing 
ANODE CATHODE ANODE CATHODE ANODE CATHODE SA — DO-15 
16 17.8 19.7 1 | SA16CAFSTR-ND NEW! = = —| 4,000 98.60/M 
SMB — DO-214AA 
5 64 7.0 10 | SMBJ5VOACT-ND 36 7.28 19.98] 3,000 94.00/M 
33 36.7 40.6 1 | SMBJ33AFSCT-ND 43 844 23.76] 3,000 97.20/M 
33 36.7 40.6 1 | SMBJ33CAFSCT-ND 43 8.66 23.76] 3,000 | 112.20/M 
1 SMC — DO-214AB 
CATHODE 
36 40 44.2 1 | SMCJ36CAFSCT-ND 49 9.22 27.65) 3,000 | 159.77/M 
avicbe: “ANBSE i 2 85 94.4 104 1 | SMCJ85CAFSCT-ND NEW! -49 9.22 27.65) 3,000 | 159.77/M 
CATHODE «NODE 100 111 123 1 | SMCJ100AFSCT-ND NEW! 52 10.40 31.20] 3,000 | 140.40/M 


§ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 


1-Anode 
— 
2-Cathode 


Bridge Rectifiers 


1 2 3 | 
ANODE CATHODE ANODE 3-Anode 


1 2 3 i 2 
CATHODE ANODE CATHODE CATHODE — ANODE. 


Peak Voltage | Current Digi-Key Price Each 
Fig. | Vpam(V) | Ig(A) | Pkg. | Part No. 1 25 100 
1 200 15 | 10-220 |FFPS0UP20DNTU-ND 1.49 1.24 99 
600 4 | T0-220F-2 | FFPFO4S6OSTU-ND 75 63 50 
F 600 15 | TO-220F-2 | FEPE15S60STU-ND ‘99 83 ‘66 
200 15 | 10-220F | FFPE15UP20STU-ND 96 72 ‘54 Max. Reverse | Max. Average 
600 30 | 10-220F | FFPF30U60STTU-ND 1.20 4.00 ‘80 _ | Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | 
a 200 15 | 10-220F | FFPF30UP20DNTU-ND 144 95 76 | _{eh Current Si ERC iRarta: u WL) | eine | ita 
600 20 | 10-220F | FFPF20UPGODNTU-ND 1.20 90 ‘68 a is OP (eee ao 9 2790) — = 
5 E j ; 7.00 | — a 
3B 200 15 | 10-220F | FEPF30UP20DPTU-ND 1.49 1.24 99 1 ab ie op NEE a. a. eee |= = 
600 4 | 70-20-21 |FFPO4HEOSTU-ND 90 7 60 600 15 pip | DFO6M-ND 50 1041.27.72) — _ 
4 600 4 | 70-220-2 |EEROsSoU ST END 96 a 3A 100 15 SDIP | DFO1SCT-NDt 49 9.84 27.00 1,500 | 135.00/M 
600 15 | T0-220-2 [RRAISSG0STUSNo 128 1.07 86 200 15 SDIP | DFO2SCT-ND 49 9.84 ~— 27.00 |1,500 | 135.00/M 
600 30 | T0-220-2 | FFP30SBOSTU-ND 1.62 1.30 97 2 : +t : : erat : 
400 15 spip | DFo4scT-NDt 49 9.84 27.00 |1,500 | 135.00/M 
; 600 15 | 10-247-2 | FFH15S60STU-ND 17 137-1.03 4,000 15 spip | DF10SCT-NDt 48 ~=—-9.60 28.80 |1,500 | 134.40/M 
600 30 | T0-247-2 | FFH3OSGOSTU-ND 2.49 200 1.50 5 | 400 a5 xepM IERERGNIESNI TT ae = 
kk 200 15 | TO-3P | FFAS0UP20DNTU-ND 173 138 1.04 800 20 KBPM | 3N258-ND 5911.03 33.08] — _ 
600 15 | TO-GPN [BERALSOOCEAND ue 372.62 4] 200 25 @BPC | GBPC2502-ND 205 41.00 123.00/ — = 
68 350 40 TO-3P__|FFA4OUPSSSTU-ND NEW! 1.83 1.46 1.10 + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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infineon Mosfets 


TO-218AB TO-220AB, TO-220, TO-220-3 TO-220FP TO-252-3-11, TO-252-3 


TO-262AB 


: 
Z 


SO-8 — Dual SOT-143 SOT-223 SOT-323 


SS) 
Gt 
s2 
a2 fe 
pt! 
D2 
"De 


SOT-363 — Single SOT-363 — Dual SUPERSO8 


S $2 
D2 G 
D6 D2 
3 Dt 
a 8 G1 
|p St 


General Purpose 


Vds) RDS ID ID Prot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
sot-89 | N-cH | 240 6 0.29 116 1 BSS87INCT-ND® 88 69 59 = = _ BSS87E6327 
BSS87XTINCT-ND® 84 66 57 BSS87XTINTR-ND® 1,000 290.78 BSS87E6327T 
SOT-143 | N-CH | 12 _ 0.3 =— 200 BF998INCT-ND*@ 61 39 27 BF998INTR-ND*@ 3,000 104.16/M BF998E6327 
P-CH | -60 | 0.8 |-1.17] -4.68 1.8 BSP315PXTINCT-ND® 69 54 AT BSP315PXTINTR-ND® 1,000 239.17 BSP315PE6327T 
SOT-223 N-CH 100 6 0.37 1.48 1.79 BSP123XTINCT-ND 59 A4 35 BSP123XTINTR-ND 1,000 181.12 BSP123E6327T 
240 6 0.05 14 18 BSP129XTINCT-ND® 1.09 85 73 _- al _ BSP129E6327T 
50 | 0.12 | 15.5 62 50 BTS115AIN-ND® 7.19 6.66 5.07 _- _ _ BTS115A 
100} 0.1 22 88 95 BTS121AIN-ND® 9.89 9.16 6.96 = — - BTS121A 
TOs220NB cN-GH 200 | 0.13 | 21 84 125 BUZ30AIN-ND 2.39 2.25 1.80 - =— = BUZ30A 
200 | 0.4 7 28 40 BUZ73IN-ND® 1.26 1.10 85 =_ - _ BUZ73 
* Dual ROHS Compliant 
Cool MOS® Power Digi@Reel” 
Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q) (A) |Pulse(A)| (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
p-cH | -60 03 | -8.8 -35.2 42 SPPO8PO6PIN-ND® 95 83 64 — _- — SPPO8PO6P 
0.13 | -18.6 | -74.4 80 SPP18PO6PIN-ND® 1.40 1.22 94 = =— _— SPP18P06P 
0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4N50C3IN-ND@ 1.45 1.26 97 — _ _— SPPO4N50C3 
560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 SPP12N50C31IN-ND 2.36 2.22 ee _- =— = SPP12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPP16N50C3IN-ND 2.83 2.66 2.13 _ - =— SPP16N50C3 
3 1.8 5.4 25 SPPO2N60C3IN-ND 1.09 95 73 _ _- _ SPPO2N60C3 
14 3.2 5.7 38 SPPO3N60SSIN-ND® 1.43 1.25 96 = =— _ SPPO3N60S5 
0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4N60C3IN-ND@ 1.60 1.39 1.07 — _ _— SPPO4N60C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPPO7N60C3IN-ND® 1.90 1.78 1.43 _- - — SPPO7N60C3 
TO-220AB 650 | 0.6 73 14.6 83 SPPO7N60SSIN-ND@ 2.26 2.13 1.70 =— _- _ SPPO7N60S5 
N-CH 0.38 | 11 33 125 SPP11N60C3IN-ND® 2.89 2.72 2.18 = _ _ SPP11N60C3 
0.38 | 11 22 125 SPP11N60SSIN-ND@ 3.10 2.91 2.33 — = — SPP11N60S5 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPP20N60C3IN-ND@ 4.29 3.94 3.01 — _ — SPP20N60C3 
0.19 | 20 40 208 SPP20N60SSIN-ND® 4.70 4.31 3.29 _ _ = SPP20N60S5 
1.3 4 12 63 SPPO4N80C3IN-ND@ 1.94 1.82 1.46 _ _ — SPPO4N80C3 
0.9 6 18 83 SPPO6N80C3IN-ND 2.60 2.45 1.96 = =— — SPPOG6N80C3 
800 | 0.65 8 24 104 SPPO8N80C3IN-ND@ 2.85 2.68 2.14 _— _ — SPPO8N80C3 
0.45 | 11 33 156 SPP11N80C3IN-ND® 3.59 3.29 2.52 _- _ =— SPP11N80C3 
0.29 | 17 51 208 SPP17N80C3IN-ND@ 5.26 4.83 3.69 _ _- — SPP17N80C3 
550 0.299 | 12 26 104 IPP50R299CPIN-ND® 2.58 2.42 1.94 = =— — IPP50R299CP 
0.35 | 10 22 89 IPP50R350CPIN-ND® 2.23 2.09 1.67 = _ _ IPP50R350CP 
600 3 1.8 3.2 25 SPPO2N60SSIN-ND@ 1.18 1.03 19 _— _ _— SPPO2N60S5 
0.95 | 4.5 9 50 SPPO4N60SSIN-ND® 1.73 1.50 1.16 = _ _ SPPO4N60S5 
10-220 N-CH 14 3.2 9.6 29.7 SPAO3N60C3IN-ND@ 1.34 1.17 90 _ _- _— SPAO3N60C3 
0.75 | 6.2 18.6 32 SPAO6N60C3IN-ND® 1.68 1.58 1.26 _ =_ _ SPAO6N60C3 
650 0.75 | 6.2 18.6 74 SPPO6N60C3IN-ND@ 1.68 1.58 1.26 _— _ — SPPOG6N60C3 
0.6 7.3 21.9 32 SPAO7N60C3IN-ND® 1.90 1.78 1.43 _ =_ = SPAO7N60C3 
0.6 73 21.9 32 SPAO7N65C3IN-ND@ 2.21 2.07 1.66 _ _ — SPAO7N65C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPPO7N65C3IN-ND@ 2.21 2.07 1.66 = =_ _ SPPO7N65C3 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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¢ nrineon) = WMosfets 


Cool MOS® Power (Cont.) Digi@Reel” 
Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q| (A) | Pulse (A)| (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.38) 11 33 33 SPA11N65C3IN-ND® 2.94 2.76 2.21 = = =_ SPA11N65C3 
0.44) 11 28 125 SPP11N60CFDIN-ND® 3.16 2.97 2.38 - _ = SPP11N60CFD 
0.38) 11 33 125 SPP11N65C3IN-ND® 2.89 2.72 2.18 = - _ SPP11N65C3 
0.28 | 15 45 34 SPA15NG60C3IN-ND® 3.07 2.82 2.16 = _ _ SPA15N60C3 
650 0.28 | 15 45 156 SPP15N60C3IN-ND® 3.07 2.82 2.16 - _ _- SPP15N60C3 
T0-220 N-CH 0.250} 12 40 104 IPP6OR250CPIN-ND® 3.38 3.10 2.37 = — _ IPP60R250CP 
0.22 | 20.7 52 208 SPP20N60CFDIN-ND® 471 4.33 3.31 _ _ _ SPP20N60CFD 
0.19 | 20.7 62.1 34.5 SPA20N65C3IN-ND® 471 4.33 3.31 _ _ _ SPA20N65C3 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPP20N65C3IN-ND® 471 4.33 3.31 - — =- SPP20N65C3 
0.16 | 24.3 72.9 240 SPP24N60C3IN-ND® 5.05 4.63 3.54 = = - SPP24N60C3 
800 | 2.7 2 6 30.5 SPAO2N80C3IN-ND® 1.60 1.39 1.07 = _ _- SPA02N80C3 
0.95) 4.5 13.5 31 SPAO4N50C3IN-ND 1.50 1.30 1.00 _ - _ SPAO4N50C3 
0.6 76 22.8 32 SPAO8N50C3IN-ND® 1.72 1.62 1.30 _ _— _ SPAO8N50C3 
560 0.38 | 11.6 34.8 33 SPA12N50C3IN-ND® 2.36 2.22 1.77 =_ _ _ SPA12N50C3 
0.28 | 16 48 34 SPA16N50C3IN-ND® 2.83 2.66 2.13 — _ - SPA16N50C3 
0.19) 21 63 34.5 SPA21N50C3IN-ND® 3.66 3.36 2.57 _ _ _ SPA21N50C3 
0.19 | 21 63 208 SPP21N50C3IN-ND® 3.66 3.36 2.57 _ - - SPP21N50C3 
T0-220FP N-CH 0.95 | 4.5 13.5 31 SPAO4N60C3IN-ND® al 1.48 1.14 — _ _ SPAO4N60C3 
650 | 0.38 | 11 33 33 SPA11N60C3IN-ND 2.95 2.77 2.21 _- _ _ SPAO4N60C3 
0.19 | 20.7 62.1 34.5 SPA20N60C3IN-ND® 471 4.33 3.30 - _ _- SPA20N60C3 
1.3 4 12 38 SPAO4N80C3IN-ND® 2.07 1.95 1.56 _- _ =_ SPA04N80C3 
0.9 6 18 39 SPAOG6N80C3IN-ND® 2.63 2.47 1.97 - _ _ SPAO6N80C3 
800 | 0.65 8 24 40 SPAO8N80C3IN-ND® 3.03 2.84 2.28 _ _ _ SPAO8N80C3 
045) 11 33 41 SPA11N80C3IN-ND 3.59 3.29 2.52 _ _ al SPA11N80C3 
0.29 | 17 61 42 SPA17N80C3IN-ND® 5.26 4.83 3.69 _- _ - SPA17N80C3 
0.38 | 11.6 34.8 125 SPW12N50C3IN-ND 3.05 2.87 2.29 _ _ _ SPW12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPW16N50C3IN-ND® 3.28 3.01 2.30 = — _ SPW16N50C3 
560 | 0.19 | 21 63 208 SPW21N50C3IN-ND 4.29 3.94 3.01 = =— _ SPW21N50C3 
0.11 32 96 284 SPW32N50C3IN-ND® 7.31 6.77 6.15 _ _ _ SPW32N50C3 
0.07 | 52 156 AIT SPW52N50C3IN-ND® 11.93 11.05 8.40 _- - = SPW52N50C3 
0.38) 11 22 125 SPW11N60SSIN-ND@ 4.02 3.69 2.82 - — _- SPW11N60S5 
600 | 0.118] 34 85 313 SPW35N60CFDIN-ND® 9.47 8.77 6.67 _- _ _ SPW35N60CFD 
0.083 | 46 115 417 SPW47N60CFDIN-ND@ 14.73 13.85 10.32 = - - SPW47N60CFD 
0.38) 11 33 125 SPW11N60C3IN-ND® 3.37 3.09 2.36 _- _ =— SPW11N60C3 
0-247 N-CH 0.44) 11 28 125 SPW11N60CFDIN-ND@ 3.70 3.40 2.60 - — _ SPW11N60CFD 
0.28 | 15 45 156 SPW15N60C3IN-ND® 3.70 3.40 2.60 _ _ _ SPW15N60C3 
0.19 | 20 40 208 SPW20N60SSIN-ND@ 6.18 5.67 4.33 _ _ _ SPW20N60S5 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPW20N60C3IN-ND® 5.05 4.63 3.54 = - = SPW20N60C3 
650 | 0.22 | 20.7 52 208 SPW20N60CFDIN-ND@ 5.47 5.02 3.84 - _ _- SPW20N60CFD 
0.16 | 24.3 72.9 240 SPW24N60C3IN-ND® 5.68 5.21 3.98 - _ _ SPW24N60C3 
0.1 | 34.6 | 103.8 | 313 SPW35N60C3IN-ND® 8.71 8.07 6.14 = _ =_ SPW35N60C3 
0.075} 39 103 313 IPW60R075CPIN-ND@ 13.26 12.28 9.34 - _ _- IPW60R075CP 
0.07 | 47 141 415 SPW47N60C3IN-ND® 12.63 11.88 8.84 _ =_ _ SPW47N60C3 
0.045| 60 230 431 IPW60R045CPIN-ND@ 19.29 18.14 13.51 = - - IPW60R045CP. 
800 045) 11 33 156 SPW11N80C3IN-ND® 4.25 3.90 2.98 _ _ = SPW11N80C3 
0.29 | 17 51 208 SPW17N80C3IN-ND@ 6.31 5.79 4.42 - _ - SPW17N80C3 
3 1.8 3.2 25 SPUO2N60SS5IN-ND® 1.16 1.01 718 = _ — SPUO2N60S5 
600 1.4 3.2 5.7 38 SPUO3N60SS5IN-ND® 1.41 1:22: 94 _ _ _ SPUO3N60S5 
0.95 | 4.5 9 50 SPUO4N60SS5IN-ND® 1.71 1.48 1.14 _ _ =_ SPUO4N60S5 
TO-251 N-CH 0.6 7.3 14.6 83 SPUO7N60SS5IN-ND@ 1.95 1.83 1.47 - _- - SPUO7N60S5 
6 0.8 1.6 1 SPUO1N60C3IN-ND® 1.12 87 68 _ _ _ SPUO1N60C3 
650 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPUO4N60C3IN-ND® 1.50 1.30 1.00 = - _ SPUO4N60C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPUO7N60C3IN-ND® 1.77 1.66 1.33 - _— _- SPUO7N60C3 
0.6 76 22.8 83 SPIOSNS50C3IN-ND® 1.72 1.62 1.30 _ _ _ SPIO8N50C3 
560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 SPI12NS50C3IN-ND® 2.36 2.22 1.77 _ _ _ SPI12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPI6N50C3IN-ND® 2.83 2.66 2.13 = - =- SPI16N5003 
600 0.6 7.3 14.6 83 SPIO7N60S5IN-ND® 2.26 2.13 1.70 - _ _ SPIO7N60S5 
0.38 | 11 22 125 SPIT1N60S5IN-ND® 3.10 2.91 2.33 _- - _ SPI11N60S5 
TO-262 N-CH 0.6 7.3 21.9 83 SPIO7N65C3IN-ND® 2.21 2.07 1.66 _ _ _ SPIO7N65C3 
0.38) 11 33 125 SPIT1N65C3IN-ND@ 2.67 2.51 2.01 _ _ = SPI11N65C3 
650 | 0.28] 15 45 156 SPI5N60C3IN-ND® 3.07 2.82 2.16 - _ =- SPI15N60C3 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPIZ0N60C3IN-ND® 4.29 3.94 3.01 _- =— _ SPI20N60C3 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPI20N65C3IN-ND® 471 4.33 3.31 - _— = SPI20N65C3 
800 | 0.65 8 24 104 SPIOSN80C3IN-ND@ 2.82 2.65 2.12 = - = SPIO8N80C3 
3 1.8 54 25 SPDO2N50C3INCT-ND 1.20 95 81 _ _ _ SPDO2N50C3 
560 | 1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N50C3INCT-ND® 1.45 1.15 98 _ _— _ SPDO3N50C3 
0.6 7.6 22.8 83 SPDO8N50C3INCT-ND 2.13 1.69 1.44 SPDO8N50C3INTR-ND 2,500 670.14/M SPDO8N50C3 
D-PAK N-CH 1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3INCT-ND@ NEW 1.36 1.08 92 SPDO3N60C3INTR-ND® NEW 2,500 428.22/M SPDO3N60C3 
650 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPDO4N60C3INCT-ND 1.79 1.42 1.21 SPDO4N60C3INTR-ND 2,500 561.06/M SPDO4N60C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPDO7N60C3XTINCT-ND® 2.37 1.87 1.59 - - - SPDO7N60C3T 
800 | 0.9 6 18 83 SPDO6N80C3INCT-ND@ NEW 3.01 2.37 2.01 SPDO6N80C3INTR-ND® NEW 2,500 932.24/M SPDO6N80C3T 
3 1.8 5.4 25 SPBO2N60C3INCT-ND 1.16 1.01 18 SPBO2N60C3INTR-ND 1,000 434.40 SPBO2N60C3 
650 1.4 3.2 9.6 38 SPBO3N60C3INCT-ND 1.54 1.22 1.04 SPBO3N60C3INTR-ND 1,000 537.75 SPBO3N60C3 
D2-PAK N-CH 0.95 | 4.5 13.5 50 SPBO4N60C3INCT-ND 1.84 1.46 1.24 SPBO4N60C3INTR-ND 1,000 641.25 SPBO4N60C3 
0.38 | 11 33 125 SPB11N60C3INCT-ND® 3.80 2.99 2.54 SPB11N60C3INTR-ND® 1,000 1243.28 SPB11N60C3 
800 | 0.29 | 17 51 227 SPB17N80C3INCT-ND® NEW 6.84 5.62 4.74 SPB17N80C3INTR-ND@ NEW 1,000 2367.77 SPB17N80C3T 
3 1.8 3.2 25 SPDO2N60SS5INCT-ND® 1.35 1.07 92 SPDO2N60SS5INTR-ND® 2,500 424.72/M SPDO2N60S5 
600) 1.4 3.2 5.7 38 SPDO3N60SS5INCT-ND® 1.51 1.20 1.02 SPDO3N60SS5INTR-ND® 2,500 472.78/M SPDO3N60S5 
0.95 | 4.5 9 50 SPDO4N60SS5INCT-ND® 1.85 1.47 1.25 SPDO4N60SS5INTR-ND® 2,500 580.10/M SPDO4N60S5 
650 6 0.8 1.6 1 SPDO1N60C3INCT-ND@ 1.12 87 15 SPDO1N60C3INTR-ND® 2,500 347.48/M SPDO1N60C3 
T0-252 N-CH 0.75 | 6.2 18.6 74 SPDO6N60C3INCT-ND® 2.08 1.65 1.40 SPDO6N60C3INTR-ND® 2,500 651.52/M SPDO6N60C3 
800 27 2 6 42 SPDO2N80C3INCT-ND® 1.66 1.32 1.12 SPDO2N80C3INTR-ND® 2,500 §21.24/M SPD0O2N80C3 
1.3 4 12 63 SPDO4N80C3INCT-ND® 2.37 1.87 1.59 SPDO4N80C3INTR-ND® 2,500 735.02/M SPD04N80C3 
560 0.95 | 4.5 13.5 50 SPBO4NS50C3INCT-ND® 1.78 1.41 1.20 SPBO4NS50C3INTR-ND® 1,000 620.55 SPBO4N50C3 
0.38 | 11.6 34.8 125 SPB12N50C3INCT-ND® 3.10 2.44 2.07 SPB12NS50C3INTR-ND® 1,000 1013.79 SPB12N50C3 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ifineon Mosfets 


Cool mos® Power (Cont.) Digi@Reel® 
Vds | RDS ID ID Prot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q| (A) |Pulse(A)| (W) Part No. J 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
560 0.28) 16 48 160 SPB16NS50C3INCT-ND® 3.68 2.90 2.46 SPB16NS50C3INTR-ND@ 1,000 1205.05 SPB16N50C3 
0.19 | 21 63 208 SPB21NS0C3INCT-ND® 4.76 3.91 3.30 SPB21NS50C3INTR-ND® 1,000 1647.95 SPB21N50C3 
3 1.8 3.2 25 SPBO2N60S5INCT-ND® 1.35 1.07 92 SPBO2N60S5INTR-ND® 1,000 471.90 SPBO2N60S5 
T0-263 N-CH 1.4 3.2 5.7 38 SPBOSN60S5SINCT-ND® 1.64 1.30 111 SPBOSN60S5INTR-ND@ 1,000 573.00 SPBO3N60S5 
600 0.95 | 4.5 9 50 SPBO4N60S5INCT-ND® 1.98 1.57 1.34 SPBO4N60S5INTR-ND@ 1,000 692.25 SPBO4N60S5 
0.6 7.3 14.6 83 SPBO7N60S5INCT-ND® 2.97 2.34 1.99 SPBO7N60S5INTR-ND@ 1,000 973.09 SPBO7N60S5 
0.38] 11 22 125 SPB11N60S5INCT-ND® 4.07 3.20 2.72 SPB11N60S5INTR-ND® 1,000 1332.24 SPB11N60S5 
0.19) 20 40 208 SPB20N60S5INCT-ND® 6.11 5.02 4.23 SPB20N60S5INTR-ND@ 1,000 2113.97 SPB20N60S5 
@ RoHS Compliant 
Optimos® Digi@Reel° 
Vds RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) mo (A) Pulse (A) | (W) Part No. dl 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T0-220AB | N-cH | 30 8.4 73 320 107 SPP73N03S2L-08IN-ND 1.85 1.42 1.25 = _ — | SPP73N03S2L-08 
5.9 80 320 150 SPP80N03S2L-06IN-ND 1.61 1.51 1.21 = — — _| SPP80N03S2L-06 
24.8 25 100 48 IPP25N06S3-25IN-ND@ 1.10 86 67 — _ — | IPP25N06S3-25 
21.3 25 100 50 IPP25NO6S3L-22IN-ND® 1.10 86 67 _- =_ — | IPP25NO6S3L-22 
15.4 45 180 65 IPP45N06S3-16IN-ND@ 1.16 1.01 78 _— _ — | IPP45NO06S3-16 
13.1 45 180 65 IPP45NO6S3L-13IN-ND® 1.16 1.01 78 = _ — | IPP45NO6S3L-13 
8.8 77 308 107 IPP77NO6S3-09IN-ND® 1.49 1.30 1.00 = - — _|_IPP77N06S3-09 
55 5.1 80 320 165 IPP80N06S3-05IN-ND@ 2.10 1.97 1.58 = _ — | IPP80N06S3-05 
45 80 320 165 IPP80NO6S3L-05IN-ND® 2.10 1.97 1.58 _- =_ — | IPP80NO6S3L-05 
7.6 80 320 105 IPP80NO6S3L-08IN-ND® 1.53 1.33 1.02 — - — | IPP80NO6S3L-08 
10-220 | N-CH 41 100 400 214 IPP100N06S3-04IN-ND® 2.61 2.45 1.96 _- _ — | IPP100N06S3-04 
27 100 400 300 IPP100NO6S3L-03IN-ND@ 3.47 3.18 2.43 _ - — | IPP100N06S3L-03 
3.5 100 400 214 IPP100NO6S3L-041N-ND@ 2.61 2.45 1.96 _- - — | IPP100N06S3L-04 
11.7 75 300 158 IPP120NO6NGIN-ND® 1.61 1.51 1.241 _ _ — | IPP120NO6N G 
am 78 312 158 IPP110NO6LGIN-ND® 1.61 1.51 1.21 — _ — | IPP110NO6L G 
7 80 320 214 IPPO7ONO6LGIN-ND® 2.23 2.09 1.68 _ =_ — | IPPO7ONO6L G 
60 6.7 80 320 250 IPPO7ONO6NGIN-ND® 2.51 2.35 1.88 _ _ — | IPPO7ONO6N G 
8.2 80 320 188 IPPO8SNO6LGIN-ND® 1.93 1.82 1.45 _- - — | IPPO85NO6L G 
44 100 400 300 IPPO48NO6LGIN-ND® 3.31 3.04 2.32 = _ — | IPPO48NO6L G 
47 100 400 300 IPPOSONO6NGIN-ND® 3.31 3.04 2.32 _ - — | IPPOSONO6N G 
24.8 25 100 48 | IPI25NO6S3-25IN-ND® 1.10 86 a7 | — = — | IPI25N06S3-25 
15.4 45 180 65 IPI45NO6S3-16IN-ND® 1.16 1.01 78 _— _- — | IPI45NO06S3-16 
13.1 45 180 65 IPI45NO6S3L-13IN-ND® 1.16 1.01 78 _ _ — | IPI45NO6S3L-13 
8.8 7 308 107 IPI77NO6S3-09IN-ND® 1.49 1.30 1.00 — _ — | IPI77NO6S3-09 
5.1 80 320 165 IPI80NO6S3-05IN-ND® 2.10 1.97 1.58 =— - — | IPI80N06S3-05 
0-262 N-cH | 55 6.5 80 320 135 IPI80NO6S3-07IN-ND® 1.64 1.54 1.24 = = — | IPI80N06S3-07 
45 80 320 165 IPISONO6S3L-O5IN-ND® 2.10 1.97 1.58 _— — — | IPI80NO6S3L-05 
5.6 80 320 136 IPISONO6S3L-06IN-ND® 1.64 1.54 1.24 _- =_ — | IPI80NO6S3L-06 
7.6 80 320 105 IPISONO6S3L-O8IN-ND® 1.53 1.33 1.02 _— _ — | IPI80NO6S3L-08 
41 100 400 214 IPI100N06S3-04IN-ND@ 2.61 2.45 1.96 = - — |_IPI00N06S3-04 
27 100 400 300 | IPI1OONO6S3L-O3IN-ND® 347 3.18243 | — _ — | IPHOONO6S3L-03 
3.5 100 400 214 IPI100NO6S3L-04IN-ND® 2.61 2.45 1.96 _- = — | IPI00NO6S3L-04 
6.7 30 120 136 SPD30N03S2L07INCT-ND 1.40 1.11 95 _- _ — | SPD30N03S2L-07 
20 30 120 60 SPD30N03S2L20INCT-ND 78 61 53 _ _ — | SPD30N03S2L-20 
D-PAK n-cH | 30 10 30 120 100 SPD30N03S2L10INCT-ND 1.03 80 69 = _— — | SPD30N03S2L-10 
6.4 50 200 136 SPDS50NO3S2L06INCT-ND@ 1.87 1.48 1.27 _— _— — | SPDS50NO03S2L-06 
6.4 50 200 136 SPDS50NO3S2L06XTINCT-ND@ 2.48 1.95 1.66 SPDSONO3S2L06XTINTR-ND® 2,500 767.26/M | SPD50N03S2L-06T 
4.2 100 400 150 SPD100N03S2L-INCT-ND 2.08 1.74 1.46 SPD100N03S2L-INTR-ND 2,500 902.46/M | SPD100N03S2L-04 
12.9 42 248 83 SPB42N03S2L13INCT-ND 98 85 66 SPB42N03S2L13INTR-ND 1,000 402.60 | SPB42N03S2L-13 
D2-PAK | N-CH | 30 5.9 80 320 150 SPB80NO03S2LO6INCT-ND 1.62 1.40 1.08 = = — | SPB80N03S2L-06 
3 100 400 300 SPB100N03S203XTINCT-ND® 4.72 3.88 3.27 _ - —_|_SPB100N03S203T 
P-CH | -30 7 -50 -200 150 SPD50P03LGINCT-ND@ 2.90 2.28 1.94 SPDS50PO03LGINTR-ND® 2,500 897.66/M_ | SPD50P03L G 
80 16 64 47 IPD800NO6NGINCT-ND® 80 63 54 IPD800NO6NGINTR-ND® 2,500 249.48/M | IPD800NO6N G 
T0-252 64 18 72 47 IPD640NO6LGINCT-ND® 85 67 aT IPD640NO6LGINTR-ND® 2,500 265.30/M | IPD640NO6L G 
N-CH | 60 40 27 108 68 IPD400NO6NGINCT-ND® 97 716 65 IPD400NO6NGINTR-ND® 2,500 300.58/M | IPD400NO6N G 
12.7 50 200 136 IPD127NO6LGINCT-ND@ 1.62 1.28 1.10 IPD127NO6LGINTR-ND® 2,500 508.42/M | IPD127NO6L G 
14.4 50 200 136 IPD144NO6NGINCT-ND@ 1.62 1.28 1.10 IPD144NO6NGINTR-ND® 2,500 508.42/M | IPD144NO6N G 
-20 21 8.2 -32.8 2 BS0203PINCT-ND* 2.11 1.67 1.43 _ _ — | BS0203P 
P-CH 21 -9 -36 2.35 BS0203SPINCT-ND§ 1.39 1.11 95 = = —_| BS0203SP 
-30 21 8.9 -35.6 2.35 BSO303SPINCT-ND§ 1.39 1.11 95 = =, — | BSO303SP 
20 8 32 2 BSO4804INCT-ND*@ 147 93 oD = = — | Bs04804 
20 8 32 2 BS04804XTINCT-ND*@ 1.67 1.33 1.13 BS04804XTINTR-ND* @ 2,500 525.83/M | BS04804T 
80-8 13 | 114 | 445 | 25 | BSO44t0INCT-ND§ 95 75 64 |= — — | Bs04410 
N-CH | 30 13 1W4 44.5 2.5 BS04410XTINCT-ND§® 1.30 1.03 88 BS04410XTINTR-ND§@ 2,500 409.06/M | BS04410T 
10 12.7 51 25 BS04822INCT-ND§@ 1.06 83 All _ _— — | BS04822 
7.8 13 52 25 BS04420XTINCT-ND§@ 1.84 1.46 1.25 BS04420XTINTR-ND§@ 2,500 578.75/M | BS04420T 
SOT-323 | P-CH | -20 U2 -0.39 -1.56 0.25 BSS223PWINCT-ND® 92 12 62 BSS223PWINTR-ND® 3,000 92.16/M | BSS223PW L6327 
got-363 | P-cH | -20 175 15 -6 0.56 BSV236SPINCT-ND§ 53 39 31 BSV236SPINTR-ND§ 3,000 140.70/M | BSV236SP L6327 
1,200 | -0.39 -1.56 0.25 BSD223PINCT-ND* 43 33 22) = _ — | BSD223P 
15.4 45 180 65 IPB45N06S3-16INCT-ND® 1.33 1.05 90 IPB45N06S3-16INTR-ND@ 1,000 463.35 | IPB45NO6S3-16 
13.1 45 180 65 IPB45NO6S3L-13INCT-ND® 1.33 1.05 90 IPB45NO6S3L-13INTR-ND® 1,000 463.35 | IPB45NO6S3L-13 
55 45 80 320 165 IPB80NO6S3L-O5INCT-ND® 2.76 217 1.84 IPB80NO6S3L-O5INTR-ND® 1,000 902.83 | IPB80NO6S3L-05 
5.6 80 320 136 IPB80NO6S3L-06INCT-ND® 2.15 1.70 1.44 IPB80NO6S3L-06INTR-ND® 1,000 704.96 | IPB80NO6S3L-06 
41 100 400 214 IPB100N06S3-04INCT-ND® 3.42 2.69 2.29 IPB100NO6S3-04INTR-ND® 1,000 1120.08 | IPB100N06S3-04 
3.5 100 400 214 IPB100NO6S3L-04INCT-ND@ 3.42 2.69 2.29 IPB100NO6S3L-04INTR-ND® 1,000 1120.08 | IPB100NO6S3L-04 
TO-263 N-CH 117 75 300 158 IPB120NO6NGINCT-ND® 2.11 1.66 1.41 IPB120NO6NGINTR-ND® 1,000 691.49 | IPB120NO6N G 
af 78 312 158 IPB110NO6LGINCT-ND® 2.11 1.66 1.41 IPB110NO6LGINTR-ND@ 1,000 691.49 | IPB110NO6L G 
7 80 320 214 IPBO7ONO6LGINCT-ND® 3.25 2.56 2.17 IPBO7ONO6LGINTR-ND® 1,000 1063.70 | IPBO7ONO6L G 
60 GL 80 320 214 IPBOSONO6NGINCT-ND® 2.92 2.30 1.95 IPBOSONOG6NGINTR-ND® 1,000 957.41 IPBO8ONO6N G 
8.2 80 320 188 IPBO8SNO6LGINCT-ND® 2.56 2.02 1.71 IPBO8SNO6LGINTR-ND@ 1,000 837.79 | IPBO85NO6L G 
44 100 400 300 IPBO48NO6LGINCT-ND® 4.22 3.47 2.93 IPBO48NO6LGINTR-ND® 1,000 1462.05 | IPBO48NO6L G 
47 100 400 300 IPBOSONO6NGINCT-ND® 4.22 3.47 2.93 IPBOSONOGNGINTR-ND® 1,000 1462.05 | IPBOSONO6N G 
I -6 -24 2 BSL207SPXTINCT-ND® 719 58 AT BSL207SPXTINTR-ND® 3,000 211.80/M | BSL207SP L6327 
-20 67 47 -18.8 BSL211SPINCT-ND 65 48 39 = _ — | BSL211SP 
TSOP-6 | P-CH 67 47 -18.8 2 BSL211SPL6327INCT-ND@ 67 50 40 BSL211SPL6327INTR-ND® 3,000 180.45/M | BSL211SP L6327 
67 47 -18.8 2 BSL211SPXTINCT-ND® 65 48 39 BSL211SPXTINTR-ND® 3,000 173.10/M_ | BSL211SPT 
-30 43 6.5 -22 2 BSL307SPL6327INCT-ND® 81 60 48 BSL307SPL6327INTR-ND® 3,000 216.60/M | BSL307SP L6327 
* Dual §Single RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Cinfineon ~Mosfets (cont) 


OptiMOs® 2 Digi@Reel’ 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) (on) mQ (A) | Pulse (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
13.6 30 210 46 | IPP14NO3LAIN-ND® 117 1.02 18 |= _ — | IPP14N03LA 
5.9 50 350 83 | IPPO6NO3LAIN-ND 1.67 1.45 112 |= _ — | IPPO6NO3LA 
TO-220AB N-CH 25 27 80 385 150 | IPPOSNOSLAIN-ND® 2.79 2.62 2.10 |— _ — | IPPO3NO3LA 
3.9 80 385 107 | IPPO4NO3LAIN-ND 1.99 1.87 1.49 |— _— — | IPPO4NO03LA 
46 80 385 94 | IPPOSNOSLAIN-ND 1.64 1.54 1.24 |— _ —_| IPPOSNO3LA 
9.9 50 200 58 | IPP10NO3LBGIN-ND® 1.41 1.23 95 |= _ — | IPP1ONO3LB G 
30 3.1 80 320 150 | IPPO3NO3LBGIN-ND® 3.07 2.88 2.30 |— _ — | IPPO3N03LB G 
5.3 80 320 94 | IPPOSNO3LBGIN-ND® 1.80 1.70 1.36 |— =- — | IPPOSNO3LB G 
49 20 80 44 | IPP50CN10NGIN-ND® 1.45 1.26 a7 |= _ — | IPP50CN10N G 
TO-220 N-CH 400 16 53 212 100 | IPP16CN1ONGIN-ND® 2.04 1.92 1.54 |— _— — | IPPI6CN10NG 
8.2 95 380 167 | IPPO8CN1ONGIN-ND® 3.02 2.77 212 |= — — | IPPO8CN10N G 
5.1 100 400 300 | IPPOSCN1ONGIN-ND® 5.11 4.68 3.58 [= = —_| IPPOSCN1ON G 
600 299 1 34 96 | IPP60R299CPIN-ND® 3.03 2.84 2.28 |= _ — | IPP60R299CP 
99 31 93 255 | IPP60RO99CPIN-ND® 8.11 7.51 671 |= - —_| IPP60RO99CP 
TO-220-3 N-CH 100 3.9 100 400 300 | IPPO4CN10NGIN-ND® 6.67 6.12 468 |— _ —_| IPPO4CN10NG 
5.9 94 | IPUO6NO3LAGIN-ND 1.56 1.36 1.05 |— _ — | IPUO6NO3LAG 
6.5 83 | IPUO7NO3LAIN-ND 1.33 1.16 89 |— _ — | IPUO7NO3LA 
10-261 NEGHY | 28 93 | % | 210 | 63 | IpUogNOsLAGIN-ND® 1341.17.90 J— = — | IPuogNosLac 
12.8 47 | IPUI3NO3LAGIN-ND® 1.17 1.02 18 l= = —_| IPUI3NO3LAG 
TO-262AB N-CH 25 3.9 80 385 107 | IPIO4NO3LAIN-ND 1.80 1.56 1.20 |— _ —_|_IPIO4NO3LA 
13.6 30 210 46 | IPB14NO3LAINCT-ND 97 76 65 |= _ — | IPB14N03LA 
5.9 50 350 83 | IPBOGNO3LAINCT-ND 1.93 1.53 1.31 | IPBO6NO3LAINTR-ND 1,000 672.45 | IPBO6NO3LA 
8.9 50 350 63 | IPBOO9NO3LAINCT-ND 1.26 1.00 85 |= =- — | IPBOONO3LA 
D2-PAK N-CH 25 3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAINCT-ND 2.44 1.92 1.63 | IPBO4NO3LAINTR-ND 1,000 798.33 | IPBO4NO3LA 
3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAXTINCT-ND® 2.44 1.92 1.63 | IPBO4NO3LAXTINTR-ND® 1,000 798.33 | IPBO4NO3LAT 
46 80 385 94 | IPBOSNOSLAINCT-ND 2.16 1.70 1.45 | IPBOSNO3LAINTR-ND 1,000 708.13 | IPBOSNO3LA 
46 80 385 94 | IPBOSNO3LAXTINCT-ND® 2.15 1.70 1.44 | IPBOSNO3LAXTINTR-ND® 1,000 704.83 | IPBOSNO3LAT 
95 13 30 210 46 | IPD13NO3LAGINCT-ND® 1.21 96 .82 | IPD13NO3LAGINTR-ND® 2,500 380.84/M | IPD13NO3LAG 
3.2 90 360 115 | IPDO3NO3LAGINCT-ND® 3.53 2.78 2.36 | IPDO3NO3LAGINTR-ND® 2,500 | 1092.14/M | IPDO3NO3LA G 
11.6 30 120 52 | IPD12NO3LBGINCT-ND® 1.26 1.00 86 | IPD12NO3LBGINTR-ND® 2,500 396.10/M | IPD12N03LB G 
6.0 50 350 71 | IPDH6NO3LAGINCT-ND® 1.79 1.42 121 |= _ — | IPDH9NO3LAG 
0-252 N-CH 44 50 200 115 | IPDO4NO3LBGINCT-ND@ 2.58 2.03 1.73 | IPDO4NO3LBGINTR-ND® 2,500 798.98/M | IPDO4N03LB G 
30 5.7 50 350 83 | IPDO6NO3LAGINCT-ND@ 1.79 1.42 1.21 |= _ — | IPDO6NO3LAG 
6.1 50 200 83 | IPDO6NO3LBGINCT-ND@ 1.97 1.56 1.33 | IPDO6NOSLBGINTR-ND® 2,500 616.96/M | IPDO6NO3LB G 
8.6 50 350 63 | IPDO9NO3LAGINCT-ND 1.41 1.12 95 |= _ — | IPDOQNO3LAG 
3.3 90 360 115 | IPDO3NO3LBGINCT-ND® 3.88 3.05 2.59 | IPDO3NO3LBGINTR-ND® 2,500 | 1201.34/M | IPDO3NO3LB G 
3.8 90 350 115 | IPDH4NO3LAGINCT-ND® 2.35 1.85 1.57 | IPDH4NO3LAGINTR-ND® 2,500 726.06/M | IPDH4NO3LAG 
D-PAK N-CH 25 13.3 30 210 46 | IPF13NO3LAGINCT-ND 1.22 97 83) |= _ — | IPFI3NO3LAG 
Bent up Leads 5.4 50 350 94 | IPFOSNO3LAGINCT-ND® 2.08 1.65 1.41 | IPFOSNO3LAGINTR-ND@ 2,500 653.40/M_ | IPFOSNO3LAG 
35 5 24 1.4 | BSO350NO3INCT-ND@ 1.51 1.20 1.03 | BSO350NO3INTR-ND® 2,500 475.20/M | BSO350N03 
30 5.7 29 1.56 | BSO300NO3SINCT-ND® 98 AT 66 | BSO3OONO3SINTR-ND® 2,500 306.32/M | BSO300N03S 
20 6.6 32 1.4 | BSO200NO3INCT-ND® 1.41 1.12 96 | BSOZ00NO3INTR-ND® 2,500 443.21/M | BSO200N03 
DS0-8 N-CH 30 20 7 35 1.56 | BSO200NO3SINCT-ND® 1.04 81 69 | BSO200NO3SINTR-ND® 2,500 322.00/M | BSO200N03S 
15 7.6 36 1.4 | BSO150NO3INCT-ND® 2.11 1.67 1.43 | BSO1S50NO3INTR-ND® 2,500 661.24/M | BSO150N03 
11.9 9 44 1.56 | BSO119NO3SINCT-ND® 1.24 98 84 | BSO119NO3SINTR-ND@ 2,500 388.13/M | BSO119N03S 
6.8 12 60 1.56 | BSO072NO3SINCT-ND® 1.92 1.52 1.30 | BSO072NO3SINTR-ND® 2,500 603.59/M | BSO072N03S 
5.2 14 68 1.56 | BSO052NO3SINCT-ND® 2.23 1.76 1.49 | BSO052NO3SINTR-ND® 2,500 690.70/M_| BSO052N03S 
79 40 160 60 | BSCO79NO3SGINCT-ND® 2.13 1.68 1.43 | BSCO79NO3SGINTR-ND® 5,000 650.38/M | BSCO79N03SG 
SUPERSO8 N-CH 30 2.2 100 200 104 | BSCO22NO3SGINCT-ND® 4.15 3.27 2.77 | BSCO22NO3SGINTR-ND@ 5,000 | 1266.59/M | BSCO22N03SG 
3.2 100 200 78 | BSCO32NO3SGINCT-ND@ 3.14 2.47 2.10 | BSCO32NO3SGINTR-ND® 5,000 957.27/M_ | BSCO32N03SG 
48 89 200 63 | BSCO48N025SGINCT-ND® 2.45 1.93 1.64 | BSCO48N025SGINTR-ND® 5,000 742.44/M | BSCO48N025S G 
25 2.0 100 200 104 | BSCO20NO25SGINCT-ND® 3.97 3.27 2.76 | BSCO20N025SGINTR-ND® 5,000 | 1305.60/M | BSCO20N025S G 
TDSON-8 N-CH 2.9 100 200 78 | BSCO29NO25SGINCT-ND® 3.14 2.47 2.10 | BSCO29N025SGINTR-ND® 5,000 952.68/M | BSCO29N025S G 
11.9 30 120 43 | BSC119NO3SGINCT-ND® 1.98 1.57 1.34 | BSC119NO3SGINTR-ND® 5,000 598.78/M | BSC119N03S G 
30 5.5 73 200 48 | BSCOS9NO3SGINCT-ND® 2.14 1.69 1.43 | BSCOS9NO3SGINTR-ND® 5,000 649.87/M | BSCO59N03S G 
42 95 200 62.5 | BSCO42NO3SGINCT-ND® 2.50 1.97 1.67 | BSCO42NO3SGINTR-ND@ 5,000 759.14/M | BSCO42N03S G 
6.2 50 350 71 | IPBHGNO3LAGINCT-ND® 2.11 1.67 1.43 | IPBHENO3LAGINTR-ND® 1,000 736.65 | IPBH6NO3LA G 
25 27 80 385 150 | IPBOSNO3LAGINCT-ND® 3.66 2.88 2.44 | IPBOSNO3LAGINTR-ND® 1,000 1197.63 | IPBO3NO3LA G 
3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAGINCT-ND® 2.61 2.05 1.74 | IPBO4NO3LAGINTR-ND® 1,000 853.46 | IPBO4NO3LA G 
TO-263 N-CH 12.5 30 120 52 | IPB13NO3LBGINCT-ND® 1.50 1.19 1.02 | IPB13NO3LBGINTR-ND® 1,000 524.85 | IPB13NO3LB G 
30 28 80 320 150 | IPBOSNO3LBGINCT-ND® 4.02 3.17 2.69 | IPBOSNO3LBGINTR-ND® 1,000 1317.25 | IPBO3NO3LB G 
5.0 80 320 94 | IPBOSNO3LBGINCT-ND® 2.37 1.86 1.58 | IPBOSNO3LBGINTR-ND® 1,000 775.09 | IPBOSNO3LB G 
55 2, 100 400 300 | IPB1OONO6S3L-03INCT-ND@ 451 3.71 3.13 | IPB100NO6S3L-03INTR-ND@ 1,000 1561.28 | IPB1QONO6S3L-03 
@ RoHS Compliant 
. ® 
Optimos® 3 Reel? [is 
Vds Rds ID ID Ptot Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) on (mQ) (A) Pulse (A) (W) Part No. ‘l 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6 50 350 56 IPDOGONO3LGINCT-ND 86 67 58 |PDO6ONO3LGINTR-ND 2,500 267.26/M | IPDO6ONO3LG 
TO-252-3 N-CH 30 9 40 280 42 IPDOSONO3LGINCT-ND JT 61 52 IPDOSONO3LGINTR-ND. 2,500 240.66/M | IPDOSONO3LG 
13.5 30 210 31 IPD135NO3LGINCT-ND 82 61 AQ IPD135NO03LGINTR-ND 2,500 220.96/M_ | IPD135N03LG 
34 90 400 94 IPDO31NO3LGINCT-ND 1.47 1.16 98 IPD031NO3LGINTR-ND. 2,500 453.84/M | IPDO31NO3LG 
4 90 400 79 IPDO40NO3LGINCT-ND 1.11 87 74 IPDO40NO3LGINTR-ND. 2,500 344.82/M | IPDO40N03LG 
TO-252-3-11 N-CH 30 5 50 350 68 IPDOSONO3LGINCT-ND 1.04 81 70 IPDOSONO3LGINTR-ND 2,500 322.42/M | IPDO50N03LG 
75 50 350 47 IPDO75NO3LGINCT-ND 82 64 55 IPDO75NO3LGINTR-ND 2,500 253.96/M | IPDO75NO03LG 
10.5 35 245 38 IPD105NO3LGINCT-ND Wal 56 A8 IPD105NO3LGINTR-ND. 2,500 221.76/M_| IPD105N03LG 
2 100 400 125 BSC016NO3MSGINCT-ND 2.96 2.33 1.98 BSC016NO3MSGINTR-ND 5,000 897.86/M | BSCO16NO3MSG 
25 100 400 96 BSCO20NO3MSGINCT-ND 2.41 1.90 1.61 BSCO20NO3MSGINTR-ND 5,000 731.22/M | BSCO20NO3MSG 
2.5 100 400 83 BSC025NO3LSGINCT-ND 2.12 1.68 1.43 BSCO25NO3LSGINTR-ND 5,000 640.77/M | BSCO25NO3LSG 
3 100 400 83 BSC025NO3MSGINCT-ND 2.12 1.68 1.43 BSCO25NO3MSGINTR-ND 5,000 640.77/M | BSCO25NO3MSG 
3.5 40 160 69 BSZ035NO3LSGINCT-ND 1.77 1.40 1.20 BSZ035NO3LSGINTR-ND. 5,000 533.91/M_| BSZO035NO3LSG 
3.8 100 400 69 BSCO30NO3MSGINCT-ND 2.16 1.71 1.46 BSCO30NO3MSGINTR-ND 5,000 651.82/M | BSCO30NO3MSG 
42 93 372 57 BSC042NO3LSGINCT-ND 1.42 1.13 96 BSC042NO3LSGINTR-ND 5,000 429.91/M | BSCO42N03LSG 
TDSON-8 N-CH 30 43 40 160 69 BSZ035N03MSGINCT-ND 1.77 1.40 1.20 BSZ035NO3MSGINTR-ND 5,000 533.91/M | BSZ035NO3MSG 
5.4 93 372 57 BSC042NO3MSGINCT-ND 1.42 1.13 96 BSC042NO3MSGINTR-ND 5,000 429.91/M | BSCO42NO3MSG 
5 40 160 50 BSZOSONO3LSGINCT-ND 1.28 1.02 87 BSZOSONO3LSGINTR-ND. 5,000 387.53/M_| BSZOS0NO3LSG 
5 80 320 50 BSCOS50NO3LSGINCT-ND 1.28 1.02 87 BSCO50N03LSGINTR-ND 5,000 387.53/M | BSCO50NO3LSG 
6.3 80 320 50 BSCO50NO3MSGINCT-ND 1.28 1.02 87 BSCO50NO3MSGINTR-ND 5,000 387.53/M | BSCO50NO3MSG 
5.7 71 284 45 BSC057NO3LSGINCT-ND 1.19 95 81 BSC057NO3LSGINTR-ND 5,000 360.36/M | BSCO57NO3LSG 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Cinfineon Mosfets 


Digi@Reel® 
OptiMos® 3 (cont.) 
Vds Rds ID ID Ptot Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) on (m0) (A) Pulse (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.4 40 160 48 BSZOSONO3MSGINCT-ND 1.28 1.02 87 BSZO50NO3MSGINTR-ND 5,000 387.53/M | BSZOSONO3MSG 
5.8 40 160 45 BSZ058NO03LSGINCT-ND 1.19 95 81 BSZO58NO3LSGINTR-ND 5,000 360.36/M | BSZO058NO3LSG 
7.2 40 160 45 BSZ058NO3MSGINCT-ND 1.19 95 81 BSZ058NO3MSGINTR-ND 5,000 360.36/M | BSZ058NO3MSG 
7.2 71 284 45 BSC057NO3MSGINCT-ND 1.19 95 81 BSC057NO3MSGINTR-ND 5,000 360.36/M | BSCO57NO3MSG 
8 53 212 35 BSCO80NO3LSGINCT-ND 1.12 87 15 BSCO80NO03LSGINTR-ND 5,000 330.51/M_| BSCO80N03LSG 
8.8 40 160 35 BSZ088NO03LSGINCT-ND 1.11 87 a5: BSZ088NO3LSGINTR-ND 5,000 328.38/M | BSZ088NO3LSG 
10 40 160 30 BSZ100NO3LSGINCT-ND 1.04 81 70 BSZ100NO3LSGINTR-ND 5,000 306.30/M | BSZ100NO3LSG 
10.2 53 212 35 BSCO80NO3MSGINCT-ND 1.12 87 75 BSCO80NO3MSGINTR-ND 5,000 330.51/M | BSCO80N03MSG 
TDSON-8 N-CH 30 9 48 192 32 BSCO90NO3LSGINCT-ND 1.03 81 69 BSCO90NO3LSGINTR-ND 5,000 305.11/M | BSCO90NO3LSG 
10 44 176 30 BSC100NO3LSGINCT-ND 1.01 79 68 BSC100NO03LSGINTR-ND 5,000 299.92/M_| BSC100NO03LSG 
1 40 160 35 BSZ088NO3MSGINCT-ND 1.11 87 75 BSZ088NO3MSGINTR-ND 5,000 328.38/M | BSZ088NO03MSG 
11.2 48 192 32 BSCO90NO3MSGINCT-ND 1.03 81 69 BSCO90NO3MSGINTR-ND 5,000 305.11/M | BSCO90NO3MSG 
12 39 156 28 BSC120NO3LSGINCT-ND 99 77 66 BSC120NO03LSGINTR-ND 5,000 292.34/M | BSC120NO03LSG 
12 44 176 30 BSC100NO3MSGINCT-ND 1.01 79 68 BSC100N03MSGINTR-ND 5,000 299.92/M | BSC100NO3MSG 
13 35 140 25: BSZ130NO3LSGINCT-ND 98 77 66 BSZ130NO3LSGINTR-ND 5,000 289.68/M_| BSZ130NO3LSG 
13 40 160 30 BSZ100NO3MSGINCT-ND 1.04 81 70 BSZ100NO3MSGINTR-ND 5,000 306.30/M | BSZ100NO3MSG 
14 39 156 28 BSC120NO3MSGINCT-ND 99 77 66 BSC120N03MSGINTR-ND 5,000 292.34/M | BSC120NO3MSG 
17 35 140 25 BSZ130NO3MSGINCT-ND 98 77 66 BSZ130NO3MSGINTR-ND 5,000 289.68/M_| BSZ130NO03MSG 
siIPMOSs® Digi@Reel° 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) (on)Q | (A) Pulse (A)| (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P-CH -60 0.023 -80 -320 340 SPP80PO6PIN-ND® 3.54 3.25 2.48 _ _ — | SPP80PO6P 
-100 0.24 -15 -60 128 SPP15P10PIN-ND@ 12: 1.67 1.33 - =- — | SPP15P10P 
0.6 5.5 22 40 BUZ73AIN-ND® 1.26 1.10 85 =_ _ — | BUZ73A 
0.6 5.5 22 40 BUZ73ALIN-ND® 1.31 1.14 88 _- — — | BUZ73AL 
0.4 7 28 40 BUZ73LIN-ND® 1.22 1.06 82 = _ — | BUZ73L 
0.4 9.5 38 75 BUZ32IN-ND® 1.79 1.56 1.20 _ _ — | BUZ32 
1o-220A8 N-CH 700 0.4 9.5 38 75 BUZ32L3045AIN-ND@ 1.79 1.56 1.20 = _- — | BUZ32 L3045A 
0.2 13.5 54 95 BUZ31LIN-ND® 1.96 1.84 1.47 — _ — | BUZ31L 
0.2 14.5 58 95 BUZ31IN-ND® 1.78 1.68 1.34 _- _ — | BUZ31 
0.13 21 84 125 BUZ30AL3045AINCT-ND® 3.14 247 2.10 BUZ30AL3045AINTR-ND@ 1,000 1029.05 | BUZ30A L3045A 
400 08 21 84 90 SPP21N10IN-ND® 1.84 1.73 1.38 = - — | SPP21N10 
044 35 140 150 SPP35N10IN-ND® 2.04 1.92 1.54 - - — | SPP35N10 
TO-220 N-CH 100 .016 70 280 250 SPP7ON10LIN-ND 3.03 2.78 2.13 - _- — | SPP70N10L 
0.3 -8.8 -35.2 42 SPUO8PO6PIN-ND® 1.09 85 66 = _ — | SPUO8PO6P 
0-251 P-CH 60 0.25 9.7 -38.8 42 SPUO9PO6PLIN-ND® 1.12 87 67 = - — | SPUOSPO6PL 
0.13 -18.6 -74.4 80 SPU18PO6PIN-ND® 1.35 1.18 1 _ _ — | SPU18P06P 
0.075 -30 -120 125 SPU30PO6PIN-ND® 1.80 1.56 1.20 _ - — | SPU30P06P 
TO-262 N-CH 100 .080 21 84 90 SPI21N10IN-ND@ 1.84 1.73 1.38 _- _ — | SPI21N10 
D-PAK P-CH -60 0.25 9.7 -38.8 42 SPDO9PO6PLINCT-ND@ NEW! 97 76 65 SPDO9POGPLINTR-ND® NEW! 2,500 300.72/M | SPDO9PO6PL 
N-CH 100 044 35 140 150 SPD35N10INCT-ND® 2.30 1.81 1.54 SPD35N10INTR-ND® 2,500 711.76/M | SPD35N10 
D2-PAK N-CH 100 044 35 140 150 SPB35N10INCT-ND 1.96 1.56 1.33 _- - — | SPB35N10 
P-CH -60 0.3 -8.8 -35.2 42 SPDO8PO6PGINCT-ND® 94 74 63 SPDO8PO6PGINTR-ND® 2,500 292.74/M | SPDO8PO6P G 
TO-252 0.13 -18.6 -744 80 SPD18PO6PINCT-ND® 1.67 1.32 1.13 SPD18PO6PINTR-ND@ 2,500 524.21/M | SPD18P06P 
N-CH 200 0.4 7 28 40 SPDO7N20INCT-ND® 1.32 1.05 90 SPDO7N20INTR-ND® 2,500 415.67/M | SPDO7N20 
N-CH 60 0.15 2.6 10.4 2 BSO615NGINCT-ND*® 1.39 1.10 94 BSO615NGINTR-ND*@ 2,500 435.78/M | BSO615N G 
-30/30 | 0.25/0.11} -2.3/3.4] -7.2/11.6 BSO315CINCT-ND* 1.42 89 76 = - — | BSO315C 
S0-8 P/N-CH -60/60 | 0.3/0.12| -2/3 -8/12 2/2 BS0612CVGINCT-ND§@ 1.10 87 75 BS0612CVGINTR-ND§® 2,500 344.66/M | BSO612CV G 
-60/60 | 0.3/0.11| -2/3.1 | -8/12.4 BSO615CINCT-ND§ 1.35 1.08 92 = _ — | BSO615C 
-60/60 | 0.3/0.11| -2/3.1 | -8/12.4 BSO615CXTINCT-ND§@ 1.09 86 74 BSO615CXTINTR-ND§@ 2,500 341.42/M | BSO615CT 
P-CH -60 8 -0.17 -0.68 0.36 BSS84PL6327INCT-ND@ AL 30 18 BSS84PL6327INTR-ND® 3,000 64.80/M | BSS84P L6327 
2 -0.33 1.32 BSS83PE6327INCT-ND@ 48 35 21 _- - — | BSS83PE6327 
SOT-23 § 0.2 0.8 BSS7728NINCT-ND@ 63 A4 21 _ _ — | BSS7728N 
N-CH 60 § 0.2 0.8 0.36 | SN7002NL6327INCT-ND@ 56 39 18 SN7002NL6327INTR-ND® 3,000 59.93/M | SN7002N L6327 
3.5 0.23 0.92 BSS138NL6327INCT-ND® 62 43 20 BSS138NL6327INTR-ND@ 3,000 66.04/M | BSS138N L6327 
100 6 0.17 0.68 0.36 | BSS123L6327INCT-ND® 40 29 AZ BSS123L6327INTR-ND® 3,000 63.60/M | BSS123 L6327 
BSS192PE6327INCT-ND® 78 61 52 = —= — | BSS192PE6327 
SOT-89 P-CH -250 12 -0.19 -0.76 1 BSS192PE6327XTINCT-ND® TT 60 52 BSS192PE6327XTINTR-ND® 1,000 265.05 | BSS192PE6327T 
BSS192PL6327INCT-ND@ 76 59 51 BSS192PL6327INTR-ND® 1,000 260.09 | BSS192P L6327 
N-CH 240 6 0.26 1.04 1 BSS87L6327INCT-ND@ 83 65 56 BSS87L6327INTR-ND® 1,000 285.20 | BSS87 L6327 
0.8 1.17 -4.68 BSP315PL6327INCT-ND® 69 54 AT BSP315PL6327INTR-ND® 1,000 239.17 | BSP315P L6327 
0.3 1.9 76 BSP170PL6327INCT-ND® 81 64 55 BSP170PL6327INTR-ND® 1,000 280.40 | BSP170P L6327 
“60 0.3 1.9 -7.6 1.8 BSP171PL6327INCT-ND® 95 75 64 BSP171PL6327INTR-ND® 1,000 328.76 | BSP171P L6327 
P-CH 0.13 -2.9 11.6 BSP613PL6327INCT-ND@ 1.24 99 84 BSP613PL6327INTR-ND® 1,000 433.05 | BSP613P L6327 
-100 18 -0.68 272 18 BSP316PE6327XTINCT-ND@ 76 60 51 _ — — | BSP316PE6327T 
BSP316PL6327INCT-ND@ f5 59 50 BSP316PL6327INTR-ND® 1,000 257.30 | BSP316P L6327 
-250 12 -0.26 -1.04 18 BSP92PL6327INCT-ND@ 82 61 AQ BSP92PL6327INTR-ND® 1,000 235.36 | BSP92P L6327 
4 -0.43 -1.72 BSP317PL6327INCT-ND® 1.08 86 74 BSP317PL6327INTR-ND® 1,000 378.45 | BSP317P L6327 
S0T-223 60 0.3 1.8 72 18 BSP295L6327INCT-ND@ 92 72 62 BSP295L6327INTR-ND® 1,000 316.51 | BSP295 L6327 
0.09 2.6 10.4 BSP318SL6327INCT-ND® 74 58 50 BSP318SL6327INTR-ND® 1,000 255.75 | BSP318S L6327 
6 0.37 1.48 1.79 | BSP123INCT-ND@ 62 AG 37 BSP123INTR-ND® 1,000 177.60 | BSP123 L6327 
100 0.7 14 44 1.79 | BSP296L6327INCT-ND 92 2 62 BSP296L6327INTR-ND 1,000 316.51 | BSP296 L6327 
N-CH 0.31 17 68 1.8 BSP372L6327INCT-ND® 92 72 62 BSP372L6327INTR-ND@ 1,000 317.75 | BSP372 L6327 
0.3 17 6.8 1.8 BSP373L6327INCT-ND® 92 72 62 BSP373L6327INTR-ND@ 1,000 317.75 | BSP373 L6327 
200 1.8 0.66 2.64 18 BSP297L6327INCT-ND® 86 67 58 BSP297L6327INTR-ND@ 1,000 294.66 | BSP297 L6327 
3.5 0.66 2.6 BSP149L6327INCT-ND® 1.16 92 79 BSP149L6327INTR-ND@ 1,000 404.25 | BSP149 L6327 
240 6 0.35 ia 18 BSP88L6327INCT-ND@ yal 56 48 BSP88L6327INTR-ND® 1,000 245.21 | BSP88 L6327 
BSP89L6327INCT-ND@ 84 62 50 BSP89L6327INTR-ND® 1,000 239.36 | BSP89 L6327 
0.3 -8.8 -35.2 42 SPBO8PO6PGINCT-ND® 1.09 87 14 SPBO8PO6PGINTR-ND® 1,000 380.55 | SPBO8PO6P G 
P-CH -60 0.13 -18.6 -744 80 SPB18PO6PGINCT-ND® 1.60 1.27 1.09 SPB18PO6PGINTR-ND® 1,000 558.90 | SPB18PO6P G 
TO-263 0.023 -80 -320 340 SPB80PO6PGINCT-ND® 4.69 3.85 3.25 SPB80PO6PGINTR-ND® 1,000 1623.51 | SPB80PO6P G 
N-CH 400 154 10.3 42.2 50 SPB10N10LGINCT-ND® 1.55 1.23 1.05 SPB10N10LGINTR-ND® 1,000 541.95 | SPBION10L G 
014 80 320 250 SPB80N10LGINCT-ND® 4.16 3.42 2.89 SPB80N10LGINTR-ND® 1,000 1441.67 | SPB80N10L G 
* Dual § Single RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Silicon Switching Diodes 


Cinfineon Diodes and Transistors 


Transistor Pin Out 


Pkg. 


Pin 1|Pin 2 |Pin 3 | Pin4 


SOT-23 


B = 


Forward | Surge | Reverse | Max. For. | Recovery Cut Tape 
Current | Current | Voltage Voltage Time Ptot Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Fig. | Package | If(mA) | lfsm (A) (Vr) (Vf) Trr (ns) (mW) | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
250 45 75 0.715 4 370 MMBD914LT1INCT-ND® 2.62 11.40 37.05 | MMBD914LT1INTR-ND® 3,000 | 30.78/M | MMBD914LT1 
250 0.625 200 1 50 350 BAS21INCT-ND 2.71 11.80 38.35 | BAS21INTR-ND 3,000 | 31.86/M | BAS21E6327 
120 0.2 40 1 041 250 BAS40INCT-ND® 2.79 16.43 77.50 | BAS40INTR-ND@ 3,000 | 62.00/M | BAS40E6327 
1 SOT-23 70 041 70 1 01 250 BAS7OINCT-ND® 2.79 16.43 77.50 | BAS70INTR-ND® 3,000 | 62.00/M | BAS70E6327 
250 4.5 75 1.2 4 370 SMBD914INCT-ND® 3.29 14.30 46.48 | SMBD914INTR-ND® 3,000 | 38.61/M_| SMBD914E6327 
250 45 75 1.2 6 370 BAS1GINCT-ND® 2.46 10.70 = 34.78 | BASIGINTR-ND® 3,000 | 28.89/M | BAS16E6327 
250 4.5 80 1.25 4 370 BAS16B5003INCT-ND® 2.51 10.90 35.43 | BAS16B5003INTR-ND® 3,000 | 29.43/M_| BAS 16 B5003 
SOT-323 250 4.5 80 1.25 4 250 BAS16WE6327INCT-ND@ 2.55 11.10 36.08 | BASI6WE6327INTR-ND@ 3,000 | 29.97/M_| BAS 16W E6327 
120 0.2 40 1 01 250 BAS4005INCT-ND 3.00 17.65 83.25 | BAS4005INTR-ND 3,000 | 66.60/M | BAS 40-05 E6327 
70 041 70 1 01 250 BAS7005INCT-ND® 3.00 17.65 83.25 | BAS7005INTR-ND@ 3,000 | 65.10/M | BAS 70-05 E6327 
2 | SOT-23 200 45 85 1.2 3 250 BAV170INCT-ND® 2.27 10.57 40.77 | BAV170INTR-ND® 3,000 | 35.49/M | BAV170E6327 
200 45 85 1.2 6 250 BAV70INCT-ND@ 2.60 11.30 36.73 | BAV70INTR-ND® 3,000 | 30.51/M | BAV70E6327 
200 4.5 80 1.25 4 250 BAV70B5003INCT-ND® 2.46 10.70 34.78 | BAV70B5003INTR-ND® 3,000 | 28.89/M_| BAV 70 B5003 
200 45 100 0.7 15 330 MMBD7000LT1INCT-ND® 2.83 12.30 39.98 | MMBD7000LT1INTR-ND@ 3,000 | 33.21/M | MMBD7000LT1 
200 — 150 0.95 700 250 BAR66E6327INCT-ND® 7.22 61.92 412.80 | BAR66E6327INTR-ND® 3,000 | 288.96/M | BAR 66 E6327 
120 0.2 40 i 041 250 BAS4004INCT-ND@ 3.00 17.65 83.25 | BAS4004INTR-ND® 3,000 | 66.60/M | BAS 40-04 E6327 
$0T-23 70 01 70 1 0.1 250 BAS7004INCT-ND 3.00 17.65 83.25 | BAS7004INTR-ND 3,000 | 66.60/M | BAS 70-04 E6327 
3 . 200 4.5 100 14 15 330 SMBD7000INCT-ND 3.29 14.30 46.48 | SMBD7000INTR-ND 3,000 | 38.61/M_ | SMBD7000E6327 
200 45 85 1.2 3 330 BAV199INCT-ND® 2.27 10.57 40.77 | BAVI99INTR-ND® 3,000 | 35.49/M | BAV199E6327 
200 45 70 1.2 6 330 BAV99INCT-ND® 2.60 11.30 36.73 | BAVOSINTR-ND@ 3,000 | 30.51/M | BAV99E6327 
200 4.5 80 1.25 4 330 BAV99B5003INCT-ND® 2.46 10.70 34.78 | BAV99B5003INTR-ND® 3,000 | 28.89/M_| BAV 99 B5003 
SOT-323 250 0.8 40 0.75 — 250 BAT6404WE6327INCT-ND® 4.04 18.83 72.63 | BAT6404WE6327INTR-ND@ 3,000 | 60.60/M | BAT6404WE6327 
200 4.5 80 1.3 4 250 BAV99WE6327INCT-ND@ 2.71 11.80 38.35 | BAV99WE6327INTR-ND@ 3,000 | 31.86/M_| BAV 99W E6327 
120 0.2 40 1 01 250 BAS4006INCT-ND 3.00 17.65 83.25 | BAS4006INTR-ND 3,000 | 66.60/M | BAS 40-06 E6327 
4 | SOT-23 200 45 70 1.2 6 330 BAW56INCT-ND@ 2.60 11.30 36.73 | BAWS6INTR-ND® 3,000 | 30.51/M | BAW56E6327 
200 4.5 80 1.25 4 330 BAW56B5003INCT-ND® 2.46 10.70 34.78 | BAWS56B5003INTR-ND® 3,000 | 28.89/M_| BAW 56 B5003 
5 | SOT-89 1000 10 400 2 1000 1000 BAW78DINCT-ND® 3.80 30.59 — | BAW78DINTR-ND® 1,000 148.32_| BAW78DE6327 
6 | SOT-143 140 _ 50 1.3 6 210 BGX50AINCT-ND® 3.73 21.94 103.50 | BGXS0AINTR-ND® 3,000 | 82.80/M_| BGX50AE6327 
9 | SOT-143 250 4.5 300 1.3 1000 350 BAW101E6327INCT-ND®@ 3.23 21.21 115.68 | BAW101E6327INTR-ND@ 3,000 | 86.76/M_| BAW 101 E6327 
10_| SOT-363 200 4.5 80 1.25 4 250 BAV99SE6327INCT-ND® 3.22 18.97 89.50 | BAV99SE6327INTR-ND® 3,000 | 71.60/M_| BAV 99S E6327 
11. | SC-74 250 4 200 1.25 50 250 BAS21UE6327INCT-ND® 3.65 21.47 101.25 | BAS21UE6327INTR-ND® 3,000 | 81.00/M_| BAS 21U E6327 
12 | SOD-323 250 4 200 1.25 50 250 BAS21-03WE6327INCT-ND® 3.34 14.50 47.13 | BAS21-03WE6327INTR-ND® 3,000 | 39.15/M_ | BAS 21-03W E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon Digital Transistors Reel® 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Infineon 
Package Type Vceo Vcbo (mA) Hfe Part No. 10 100 ; Part No. 3,000 Part No. 
50 50 100 30 BCR133INCT-ND 3.11 13.50 43.88 BCR133INTR-ND 36.45/M BCR133E6327 
SOT-23 NPN 50 50 100 70 BCR108E6327INCT-ND® 3.11 13.50 43.88 BCR108E6327INTR-ND® 36.45/M BCR 108 E6327 
50 50 500 40 BCR503E6327INCT-ND@ 4.07 18.97 73.17 BCR503E6327INTR-ND® 63.69/M. BCR 503 E6327 
SOT-363 NPN/PNP 50 50 100 70 BCRO8PNE6327INCT-ND® 441 20.58 79.38 BCRO8PNE6327INTR-ND® 69.09/M. BCR O08PN E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon Carbide Schottky Diodes 
VRRM Qc If Ptot Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package (V) (nC) (A) (Ww) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
300 23 10 65 SDT10S30IN-ND® 98.65 749.70 5247.91 SDT10S30 
7 70-220-2-2 600 13 4 36.5 SDTO4S60IN-ND@ 58.55 447.09 2874.15 SDT04S60 
600 21 6 57.6 SDTO6S60IN-ND® 80.09 608.68 4260.79 SDT06S60 
600 30 12 88.2 SDT12S60IN-ND 151.40 1127.42 8375.12 SDT12S60 
8 TO-220-3-1 300 23 2x10 65 SDP20S30IN-ND® 166.68 1241.22 9220.51 SDP20S30 
RoHS Compliant 
=: . ® 
Silicon Schottky Diodes Digi Reel 
Forward Surge Reverse | Max. For. Cut Tape Tape and Reel 
Current Current Voltage Voltage Ptot Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package If (mA) Ifsm (mA) (Vr) (Vf) (mW) Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 Part No. 
250 800 40 0.75 250 BATO4B5003INCT-ND 3.87 18.06 69.66 | BATC4B5003INTR-ND 60.63/M BAT 64 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54B5003INCT-ND 3.48 16.24 62.64 | BAT54B5003INTR-ND 54.52/M BAT 54 B5003 
1 SOT-23 200 600 30 0.8 230 BAT54E6327INCT-ND 3.92 18.27 70.47 | BAT54E6327INTR-ND 61.34/M BAT 54 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40B5003INCT-ND 4.13 19.25 74.25 | BAS40B5003INTR-ND 64.63/M BAS 40 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70B5003INCT-ND 4.13 19.25 74.25 | BAS70B5003INTR-ND 64.63/M BAS 70 B5003 
250 800 40 0.75 250 BAT64-05B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAT64-05B5003INTR-ND 63.22/M BAT 64-05 B5003 
250 800 40 0.75 250 BAT64-05E6327INCT-ND 2.73 16.06 75.75 | BAT64-05E6327INTR-ND 60.60/M BAT 64-05 E6327 
9 SOT-23 200 600 30 0.8 230 BAT54-05B5003INCT-ND 2.88 13.44 51.84 | BAT54-05B5003INTR-ND 45.12/M BAT 54-05 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54-05E6327INCT-ND 3.24 15.12 58.32 | BAT54-05E6327INTR-ND 50.76/M BAT 54-05 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40-05B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 | BAS40-05B5003INTR-ND 69.56/M BAS 40-05 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-05B5003INCT-ND. 4.44 20.72 79.92_| BAS70-05B5003INTR-ND 69.56/M BAS 70-05 B5003 
250 800 40 0.75 250 BAT64-04B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAT64-04B5003INTR-ND 63.22/M BAT 64-04 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54-04B5003INCT-ND 3.62 16.87 65.07 | BAT54-04B5003INTR-ND 56.64/M BAT 54-04 B5003 
3 SOT-23 200 600 30 0.8 230 BAT54-04E6327INCT-ND 3.24 15.12 58.32 | BAT54-04E6327INTR-ND 50.76/M BAT 54-04 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40-04B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 | BAS40-04B5003INTR-ND 69.56/M BAS 40-04 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-04B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 | BAS70-04B5003INTR-ND 69.56/M BAS 70-04 B5003 


(Continued) 
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infineon _ Diodes and Transistors 


Silicon Schottky Diodes (Cont.) Digi@Reel” 
Forward Surge Reverse | Max. For. Cut Tape Tape and Reel 
Current Current Voltage Voltage Piot Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package If (mA) Ifsm (mA) (Vr) (Vf) (mW) Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 Part No. 
3 SOT-323 250 800 40 0.75 250 BAT6404WE6327INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAT6404WE6327INTR-ND 60.60/M BAT 64-04W E6327 
70 100 70 1 250 BAS70-04WE6327INCT-ND 3.00 17.65 83.25 | BAS70-04WE6327INTR-ND. 66.60/M BAS 70-04W E6327 
250 800 40 0.75 250 BAT64-06B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAT64-06B5003INTR-ND 63.22/M BAT 64-06 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54-06B5003INCT-ND 2.88 13.44 51.84 | BAT54-06B5003INTR-ND 45.12/M BAT 54-06 B5003 
4 S0T-23 200 600 30 0.8 230 BAT54-06E6327INCT-ND 3.24 15.12 58.32 | BAT54-06E6327INTR-ND 50.76/M BAT 54-06 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40-06B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 | BAS40-06B5003INTR-ND 69.56/M BAS 40-06 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-06B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 | BAS70-06B5003INTR-ND 69.56/M BAS 70-06 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-06E6327INCT-ND. 3.00 17.65 83.25 | BAS70-06E6327INTR-ND 66.60/M BAS 70-06 E6327 
SOD-323 3 5 10 1 1350 BAT60AE6327INCT-ND 3.83 22.53 106.25 | BAT60AE6327INTR-ND 85.00/M BAT 60A E6327 
12 SC-79 500 5 30 0.62 300 BAS3005B-02VE6327INCT-ND 3.65 21.47 101.25 | BAS3005B-02VE6327INTR-ND 81.00/M BAS 3005B-02V E6327 
SCD-80 20 20 40 1 100 BAT62-02WE6327INCT-ND 3.82 30.76 195.72 | BAT62-02WE6327INTR-ND 139.80/M BAT 62-02W E6327 
TVS Diodes D 
ESD Contact | Peak Pulse | Breakdown | Clamping | Line Cut Tape 
Discharge | Current Voltage Voltage | Cap. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel _| Infineon 
Fig. | Package Vesd (kV) Ipp (A) Vbr Vel Ct (pF) | Part No. fl 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10 | SOT363-6 15 10 _— 12 1.5 | ESD1PORFSE6327INCT-ND 46 3.28 21.52 | ESD1PORFSE6327INTR-ND 3,000 88.02/M| ESD1PORFSE6327 
13. | TSLP-2-7 16 1 20 28 7 ESD8VOR1B-02LRHE6327INCT-ND 41 2.92 17.17 | ESD8VOR1B-02LRHE6327INTR-ND 15,000 | 51.84/M) ESD8VOR1B-02LRHE6327 
13. | TSLP-2-7 26 2.5 14.5 25 13 ESD8VOL1B-02LRHE6327INCT-ND 41 2.95 17.38 | ESD8VOL1B-02LRHE6327INTR-ND 15,000 | 52.48/M) ESD8VOL1B-02LRH E6327 
13. | TSSLP-2-1 16 1 20 28 7 ESD8VOR1B-02LSE6327INCT-ND 47 3.40 20.03 | ESD8VOR1B-02LSE6327INTR-ND 15,000 | 60.48/M) ESD8VOR1B-02LSE6327 
14_| TSLP-3-1 15 1 8.5 20 vA ESD8VOL2B-03LE6327INCT-ND 433.04 19.98 | ESD8VOL2B-03LE6327INTR-ND 15,000 | 70.37/M| ESD8VOL2B-03L E6327 
15 | SOT-323 15 10 _— 12 1.5 | ESD1PORFWE6327INCT-ND 40 2.89 17.01 | ESD1PORFWE6327INTR-ND 3,000 64.20/M| ESD1PORFWE6327 
16 | SOT-23 30 5 32 ry 52 | ESD24VS2UE6327INCT-ND 55 3.98 23.43 | ESD24VS2UE6327INTR-ND 3,000 | 88.40/M| ESD24VS2UE6327 
17 | SOT-363 30 10 77 13 55 ESD5VOS4USE6327INCT-ND. 43 3.28 22.28 | ESD5VOS4USE6327INTR-ND 3,000 99.04/M| ESD5VOS4USE6327 
18 | TSLP-4-7 20 10 = 12 0.8 | ESDOP8RFLE6327INCT-ND 51 3.60 23.63 | ESDOP8RFLE6327INTR-ND 15,000 | 83.24/M| ESDOP8RFLE6327 
Silicon AF Transistors Digi@Reel” 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcho Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
45 50 500 160 BC817-16B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | BC817-16B5003INTR-ND® 3,000 28.35/M BC 817-16 B5003 
45 50 500 160 BC817-16E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 | BC817-16E6327INTR-ND@ 3,000 32.13/M BC 817-16 E6327 
45 50 500 250 BC817-25B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | BC817-25B5003INTR-ND® 3,000 28.35/M BC 817-25 B5003 
45 50 500 250 BC817-25E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 | BC817-25E6327INTR-ND@ 3,000 32.13/M BC 817-25 E6327 
45 50 500 350 BC817-40B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | — = - BC 817-40 B5003 
45 50 500 350 BC817-40E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 | BC817-40E6327INTR-ND@ 3,000 32.13/M BC 817-40 E6327 
65 80 100 250 BC846BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BC846BB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 846B B5003 
65 80 100 250 BC846BE6327INCT-ND® 2.37 10.30 33.48 | BC846BE6327INTR-ND® 3,000 27.81/M BC 846B E6327 
45 50 100 140 BC847AINCT-ND® 2.37 10.30 33.48 | BC847AINTR-ND® 3,000 27.81/M BC847AE6327 
45 50 100 250 BC847BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BC847BB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 847B B5003 
SOT-23 NPN 45 50 100 250 BC847BE6327INCT-ND® 2.37 10.30 33.48 | BC847BE6327INTR-ND® 3,000 27.81/M BC 847B E6327 
45 50 100 480 BC847CB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BC847CB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 847C B5003 
45 50 100 480 BC847CINCT-ND@ 2.37 10.30 33.48 | BC847CINTR-ND@ 3,000 27.81/M BC847CE6327 
45 50 100 250 BC850BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BC850BB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 850B B5003 
45 50 100 480 BC850CB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BC850CB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 850C B5003 
45 50 100 480 BC850CE6327INCT-ND® 2.85 12.40 40.30 | BC850CE6327INTR-ND® 3,000 33.48/M BC 850C E6327 
60 45 500 2000 BCV47INCT-ND*@ 4.11 19.18 73.98 | BCV47INTR-ND*® 3,000 64.39/M BCV47E6327 
45 45 100 460 BCX70KINCT-ND® 3.11 13.50 43.88 | BCX7OKINTR-ND® 3,000 36.45/M BCX70KE6327 
80 80 500 100 MMBTAO6LT1INCT-ND 2.51 11.69 45.09 | MMBTAOGLT1INTR-ND 3,000 39.25/M MMBTAO6LT1 
80 80 500 100 SMBTAO6E6327INCT-ND® 2.48 11.55 44.55 | SMBTA06E6327INTR-ND® 3,000 38.78/M SMBTA 06 E6327 
80 80 500 100 SMBTAOGINCT-ND 2.48 11.55 44.55 | SMBTAOGINTR-ND 10,000 28.05/M SMBTAO6E6433 
40 60 200 300 SMBT3904B5003INCT-ND® 2.12 9.20 30.00 | SMBT3904B5003INTR-ND® 3,000 25.00/M SMBT 3904 B5003 
45 50 500 250 BC807-25B5003INCT-ND@ 2.51 10.90 35.43 | BC807-25B5003INTR-ND® 3,000 29.43/M BC 807-25 B5003 
45 50 500 250 BC807-25E6327INCT-ND® 3.22 14.00 45.50 | BC807-25E6327INTR-ND® 3,000 37.80/M BC 807-25 E6327 
45 50 500 350 BC807-40B5003INCT-ND@ 2.51 10.90 35.43 | BC807-40B5003INTR-ND® 3,000 29.43/M BC 807-40 B5003 
45 50 500 350 BC807-40E6327INCT-ND® 3.22 14.00 45.50 | BC807-40E6327INTR-ND® 3,000 37.80/M BC 807-40 E6327 
65 80 100 250 BC856BE6327INCT-ND® 2.37 10.30 33.48 | BC856BE6327INTR-ND@ 3,000 27.81/M BC 856B E6327 
45 50 100 250 BC857BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BC857BB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 857B B5003 
45 50 100 250 BC857BE6327INCT-ND® 2.37 10.30 33.48 | BC857BE6327INTR-ND® 3,000 27.81/M BC 857B E6327 
45 50 100 480 BC857CB5003INCT-ND@ 2.35 10.20 33.15 | BC857CB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 857C B5003 
45 50 100 480 BC857CINCT-ND@ 2.37 10.30 33.48 | BC857CINTR-ND® 3,000 27.81/M BC857CE6327 
SOT-23 PNP 45 50 100 480 BC860CB5003INCT-ND@ 2.35 10.20 33.15 | BC860CB5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 860C B5003 
60 80 500 2000 BCV46INCT-ND*® 4.11 19.18 73.98 | BCV46INTR-ND*® 3,000 64.39/M BCV46E6327 
45 60 800 350 BCW68HE6327INCT-ND® 2.63 12.25 47.25 | BCW68HE6327INTR-ND® 3,000 41.13/M BCW 68H E6327 
45 45 100 460 BCX71KE6327INCT-ND® 3.31 14.40 46.80 | BCX71KE6327INTR-ND® 3,000 38.88/M BCX 71K E6327 
80 80 500 100 MMBTAS6LT1INCT-ND® 3.29 14.30 46.48 | MMBTAS6LTIINTR-ND® 3,000 38.61/M MMBTA 56 LT1 
300 300 500 40 MMBTA92LT1INCT-ND 3.47 16.17 62.37 | MMBTAQ2LT1INTR-ND 3,000 54.29/M MMBTA92LT1 
80 80 500 100 SMBTAS6INCT-ND 3.24 14.10 45.83 | SMBTAS6INTR-ND 10,000 28.20/M SMBTA56E6433 
30 30 500 20000 SMBTA64INCT-ND* 3.95 18.41 71.01 | SMBTA64INTR-ND* 3,000 61.81/M SMBTA64E6327 
300 300 500 40 SMBTAQ2INCT-ND 3.48 16.24 62.64 | SMBTA92INTR-ND 3,000 54.52/M SMBTA92E6327 
40 40 200 300 SMBT3906B5003INCT-ND® 2.12 9.20 30.00 | SMBT3906B5003INTR-ND® 3,000 25.00/M SMBT 3906 B5003 
NPN 45 100 1000 25 BCX5410INCT-ND® 3.75 24.64 - & _ _ BCX5410E6327 
SOT-89 45 45 1000 160 BCX54-16E6327INCT-ND® 3.63 24.62 —__| BCX54-16E6327INTR-ND@ 1,000 123.12 BCX 54-16 E6327 
PNP 80 100 1000 25 BCX5310INCT-ND® 3.31 22.50 — | BCX5310INTR-ND® 1,000 123.12 BCX 53-10 E6327 
20 25 1000 160 BCX6916INCT-ND 4.14 28.12 —__| BCX6916INTR-ND 1,000 164.80 BCX 69-16 E6327 
SOT-363 NPN/PNP 45 50 100 250 BC847PNE6327INCT-ND® 4.01 18.69 72.09 | BC847PNE6327INTR-ND® 3,000 62.75/M BC 847PN E6327 
NPN 45 50 100 250 BC847SE6327INCT-ND@ 3.86 17.99 69.39 | BC847SE6327INTR-ND® 3,000 60.40/M BC 847S E6327 
@ RoHS Compliant —* Darlington 
oat . . . rar] ® 
Silicon Switching Transistors i) Reel 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing Infineon 
Package| Type Vceo Vcbo (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
30 30 300 10000 MMBTA14LT1INCT-ND*® 2.80 16.48 77.15 MMBTA14LT1INTR-ND*® 62.20/M MMBTA 14 LT1 
300 300 500 40 MMBTA42LT1INCT-ND® 3.48 16.24 62.64 MMBTA42LT1INTR-ND® 54.52/M MMBTA 42 LT1 
40 75 600 100 MMBT2222ALT1INCT-ND® 3.15 13.70 44.53 MMBT2222ALT1INTR-ND® 36.99/M MMBT2222ALT1 
NPN 40 60 200 100 MMBT3904LT1INCT-ND 2.67 11.60 37.70 MMBT3904LT1INTR-ND 31.32/M MMBT3904LT1 
40 75 600 100 SMBT2222AINCT-ND® 3.15 13.70 44.53 SMBT2222AINTR-ND® 36.99/M SMBT2222AE6327 
S0T-23 30 30 300 20000 | SMBTAT4INCT-ND* 3.65 21.47 107.25 SMBTAT4INTR-ND* 81.00/M SMBTAT4E6327 
‘ 300 300 500 40 SMBTA42E6327INCT-ND® 3.48 16.24 62.64 SMBTA42E6327INTR-ND® 54.52/M SMBTA 42 E6327 
40 60 200 100 SMBT3904INCT-ND® 2.67 11.60 37.70 SMBT3904XTINTR-ND® 31.32/M SMBT3904E6327 
60 60 600 00 MMBT2907ALTTINCT-ND@ 3.15 3.70 4453 MMBT2907ALTTINTR-ND® 36.997 MMBT2907ALTI 
PNP 40 40 200 100 MMBT3906LT1INCT-ND® 2.67 11.60 37.70 MMBT3906LT1INTR-ND® 31.32/M MMBT3906LT1 
60 60 600 100 SMBT2907AINCT-ND® 3.15 13.70 44.53 SMBT2907AINTR-ND® 36.99/M SMBT2907AE6327 
40 40 200 100 SMBT3906INCT-ND® 2.67 11.60 37.70 SMBT3906INTR-ND® 31.32/M SMBT3906E6327 
30 30 700 80 BCV62AE6327INCT-ND® 3.99 23.48 110.75 BCV62AE6327INTR-ND® 88.60/M BCV 62A E6327 
SOT-143 PNP 30 30 100 290 BCV62BE6327INCT-ND® 3.99 23.48 110.75 BCV62BE6327INTR-ND® 88.60/M BCV 62B E6327 
30 30 100 520 BCV62CE6327INCT-ND@ 3.99 23.48 110.75 BCV62CE6327INTR-ND® 88.60/M BCV 62C E6327 
@ RoHS Compliant —* Darlington 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OI XYS 


Semiconductors 


TO-247AD 


TO-220 AB 
Digi-Key Price Each IXYS Varm | lravV@Tc Digi-Key Price Each IXYS 
Description Package | Part No. ll 10 50 |Part No. Fig. Vv A Part No. 1 50 Part No. 
Integrated Circuits — RoHS Compliant Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 600 8 115 DSEI8-06A-ND@ 1.32 1.10 66 | DSEI8-06A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting| 8-Dip_| IXDF502PI-ND 1.72 1.07 -87 | IXDF502PI 600 14 100 DSEI12-06A-ND® 1.92 1.60 96 | DSEI12-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 3 1000 12 100 DSEI12-10A-ND@ 1.98 1.65 99 | DSEI12-10A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 8-SOIC_| IXDF502SIACT-NDt 1.88 1.17 95 | IXDF502SIAT/R 1200 11 100 DSEI12-12A-ND® 2.01 1.68 1.01 | DSEI12-12A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 1200 17 85 DSEI20-12A-ND@ 3.24 2.70 1.63 | DSEI20-12A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 8-SOIC | IXDF502SIATR-ND$ 1617.50/2,500 | IXDF502SIAT/R 600 37. 85 DSEI30-06A-ND@ 4.26 3.55 2.13 | DSEI30-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 1000 30 «85 DSEI30-10A-ND® 4.38 3.65 2.19 | DSEI30-10A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting| 6-DFN | IXDF502D1CT-NDt 217 1.34 1.09] IXDF502D1T/R 4 1200 26 «85 DSEI30-12A-ND® 4.47 3.73 2.23 | DSEI30-12A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 600 60 70 DSEI60-06A-ND® 6.78 5.65 3.39 | DSEI60-06A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 6-DFN | IXDF502D1TR-ND$ 1865.00/2,500 | IXDF502D1T/R 1000 60 60 DSEI60-10A-ND® 6.99 5.83 3.49 | DSEI60-10A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 52 60 DSEI60-12A-ND® 7.11 5.93 3.55 | DSEI60-12A 
MOSFET with both Drivers Inverting 8-Dip | IXDI502PI-ND 1.72 1.07 -87 | IXD1502PI 5 600 2x30 85 DSEK60-06A-ND® 6.87 5.73 3.43 | DSEK60-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 200 | 2x123 70 | DSEI2x121-02A-ND® 39.60 33.00 19.79 | DSEI2X121-02A 
MOSFET with both Drivers Inverting | 8-SOIC | IXDIS02SIACT-NDt 1.88 1.17.95] IXDISO2SIAT/R 600 | 2x60 70. MeDseDvencectine 34.53 28.78 17.26 | DSEI2x61-06C 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 6A] 1000 | 2x60 50 DSEI2X61-10B-ND 35.52 29.60 17.76 | DSEI2X61-10B 
MOSFET with both Drivers Inverting 8-SOIC_| IXDISO2SIATR-ND$ 1617.50/2,500__| IXDIS502SIAT/R 600 | 2x106 70 DSEI2X101-06A-ND® 41.58 34.65 20.78 | DSEI2X101-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1000 | 2x30 50 | DSEI2X31-10B-ND@ 30.30 25.25 15.16 | DSEI2X31-10B 
MOSFET with both Drivers Inverting 6-DFN | IXDI502D1CT-NDt 2.04 1.27: 1.03 | IXDI502D1T/R HiPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery — RoHS Compliant 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET with both Drivers Inverting | 6-DFN | IXDI502D1TR-ND$ 1760.00/2,500 _| IXDI502D17/R 4 | 800 | 30 135 | DSEP30-06A-ND 4.95 4.13 2.47 | DSEP30-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 30115 DSEP30-12A-ND 5.40 4.50 2.70 | DSEP30-12A 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting| 8-Dip | IXDN502PI-ND 1.72 1.07 -87 | IXDN502PI 6A| 600 2x60 65 DSEP2X61-06A-ND 42.00 35.00 21.00 | DSEP2X61-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting] 8-SOIG_| IXDNSO2SIACT-NDt 1.88 1.17.95 |IXDNSO2SIAT/R Vanm | lrav@Tc | Irnms|) Digi-Key Price Each IXYS 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig.| V A as A Part No. 1 10 50 Part No. 
- ToS 8-SOIC_| IXDN502SIATR-ND$ 1617.50/2,500 | IXDN502SIAT/R Phase-Leg Rectifier Diode — RoHS Compliant 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting] 6-DFN | IXDN502D1CT-NDt 2.04 1.27 1.03] IXDNS02DIT/R 7 | 1200 } 2x28 100 | 2x43 | DSP25-12A-ND 5.10 4.25 2.55 | DSP25-12A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1600 2x28 100 | 2x43 | DSP25-16A-ND 5.58 4.65 3.72 DSP25-16A 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting| 6-DFN | IXDN502D1TR-ND¥ 1760.00/2,500 | IXDNS502DIT/R 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IXYS 
MOSFET Driver, with Enable 8-Di IXDD404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDD404PI Rectifier Chopper Inverter Part No. 1 50__| Part No. 
Integrated Circuits Converter-Brake-Inverter Modules - Fig. 8 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast VRRM = 1600V] VCES=600V | VCES=600V 
MOSFET Driver, with Enable 8-SOIC_| IXDD404SI-ND 2.23 2.02 1.78 |IXDD4045! IDAVM = 26A 1C25 = 20A 1C25=20A |MUBW10-06A7-ND 88.50 73.75 44.26 | MUBW10-06A7 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast IFSM = 160A | VCE(sat) = 1.9V | VCE(sat) = 1.9V 
MOSFET Driver 8-Di IXDI404P1-ND 2.06 1.87 1.63 IXDI404PI 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast are 5 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDI40481-ND 2.23 2.02 _1.76|IXDI404sI sr || || ae |) Me |) Pataca eal 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast a: oe — ane: 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDI404S1-16-ND 246 2.23 1.95 | IXDI404S1-16 Power Schottky Rectifier 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast - 3 45 16 160 | 0.57 DSS16-0045A-ND@ 1.53 1.28 .76 | DSS16-0045A 
5 Tees SS 8-Dip _(RIXDNSO4REND, 2.06 _1.87 1.63 IXDN4O4PI 15 | 2x20 135 | 032 | DSSK40-0015B-ND@ 4143.45 2.07 | DSSK40-00158 
: if uf 45 2x30 150 | 0.60 DSSK60-0045A-ND 5.91 4.93 2.96 | DSSK60-0045A 
j Tee OS aelUmratast 8-S0IG_(EXDNSOESIEND 20S EOE S170 JINDNAUST 5 | 150 | 2x30 155 | 0.69 | DSSKG0-015A-ND@ 7.65 6.38 3.82 | DSSK60-015A 
- 15 2x35 130 | 0.33 DSSK70-0015B-ND 5.91 4.93 2.96 | DSSK70-0015B 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDN404SI-16-ND 246 2.23 1.95 |IXDN404SI-16 
TAmp Dual Low-Side Ultrafast 45 2x40 125 | 0.45 DSSK80-0045B-ND@ 6.93 5.78 3.47 | DSSK80-0045B 
MOSFET Driver 8-Di IXDF404PI-ND 2.06 1.87 1.63|IXDF404PI 100 | 2x40 110 | 0.70 DSS2X41-01A-ND® 32.25 26.88 16.12 | DSS2X41-01A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 100 | 2x60 105 | 0.73 DSS2X61-01A-ND® 33.87 28.23 16.94 | DSS2X61-01A 
Driver, with Enable TO-220-5| IXDD408CI-ND 2.50 2.27 1.98 |IXDD408Cl 6A 45 2x60 105 | 0.66 DSS2X61-0045A-ND® 32.28 26.90 16.14 | DSS2X61-0045A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 45 |2x120 100 | 0.59 DSS2X121-0045B-ND 38.55 32.13 19.27 | DSS2X121-0045B 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD408PI-ND 2.18 1.98 1.72] |XDD408PI 100 |2x160 150 | 0.80 DSS2X160-01A-ND® 38.94 32.45 19.48 | DSS2X160-01A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
Driver, with Enable 8-SOIC | IXDD408SI-ND 2.31 2.09 1.82 |IXDD408SI VRRM laavm @ Tk Digi-Key Price Each IXyS 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Fig V A oe Part No 1 50 Part No. 
Driver, with Enable TO-263-5| IXDD408YI-ND 2.67 2.42 2.11 | IXDD408YI : : a = = = 
74 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode — RoHS Compliant 
Driver, with Enable TO-220-5| IXDD414CI-ND 3.07. 2.78 2.43 | IXDD414Cl 9 1600 32 85 VHF28-16105-ND 44.28 36.90 22.14 | VHF28-16105 
vm en i MOSFET Pol KOREN tig sos. cies iNADAd APL Half Controlled Three Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
river, with Enable -Dip | . ; : E 5 z 
74 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 10 1600 54 90 VU052-16N01-ND 54.15 45.13 27.08 | VU052-16N01 
Driver, with Enable TO-263-5| IXDD414YI-ND 3.84 3.48 3.10 |IXDD414YI — - 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip | IXBD4410PI-ND 3.99 3.33 2.65 | IXBD4410PI ‘ VRRM laavm @ at Digi-Key Price Each IXYS 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-Dip | IXBD4411PI-ND 4.05 3.38 2.69 /IXBD4411PI Fig. Vv A c Part No. 1 50 100__| Part No. 
Inverter Interface and Digital Deadtime NEW! ECO-PAC1™ Single Phase Bridge Rectifier with FRED — RoHS Compliant NEW! 
Generator for 3-Phase PWM Controls | 18-Dip | IXDP630PI-ND 477 3.98 3.18|IXDP630PI TT 7200 90 85 VBE17-12NO7-ND 11.97 10.37 9.58 | VBE17-12NO7 
fl VRRM IFav@Tc | IFRMs | Digi-Key Price Each IXYS ID IAP 
Fig. v AC A Part No. 1 10 50__| Part No. VAK TC = 25°C typ. | Digi-Key Price Each IXYS 
Diode Module — RoHS Compliant Fig. Vv A mA Part No. 1 10 50 Part No. 
1A | 1200 | 2x120 105 | 2x180 | MDD95-12N1B-ND 59.67 49.73 29.83 | MDD95-12N1B Adjustable Current Regulators — RoHS Compliant 
Avalanche Diode — RoHS Compliant 12 450 -0.3 10 IXCP10M45S-ND 1.76 1.60 1.39 | IXCP10M45S 
2 | 1600 | 36 45 | 7 | DSA2-16A-ND 5.25 4.38 2.63 | DSA2-16A @ RoHS Compliant +Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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FILX YS Semiconductors (cont) 


Dimensions in mm 


11.0084 
we 
<5.00 


E = Emitter 
C = Collector 


S 


1/4-28 UNF-2A 


TO-220AB 


TO-65 mcc162 TO-204 AE TO-247AD PLus247™ 
Ic VcE Voss |_ !p25 im " 
Vces | Tc =25°C | (sat) | Digi-Key Price Each IXYS __ | max. Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.|  V A max. V| Part No. 1 10 50 Part No. Fig. | V A 2 Part No. 1 10 50__| Part No. 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors — High Speed MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
600 48 27 | IXGH24N60A-ND® 861 7.18 5.74 |IXGH24N60A 2 2 en eso Ne ane ee ie palais 
600 75 | 27 | IXGHSONGOA-ND@ 17.01 15.39 13.66 |IXGHSON6OA 24 | ey | ogee Reena fie; agaae sa acel petrieney 
a an epee eee Amey aren eu 500 | -11 | 0.750. | IXTH11P50-NDe 1029 858 6.86 | IXTH11P50 
13 | 600 48 2.5 | IXGH24N60C-ND 6.24 5.65 4.93 |IXGH24N60C = ——. 
600 60 2.5 | IXGH32N60C-ND@ 7.33 6.64 5.79 |IXGH32N60C MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 
600 75 2.5 | IXGHSONGOB-ND® 11.53 1044 942 |IXGHSONGOB 70 76 0.011 | IXFH76N07-11-ND@ 8.19 741 6.47 | IXFH76NO7-11 
600 5 3.0 | IXSH4ONGOA-ND® 13.29 11.08 7.35 |IXSH4ON60A 70 76 0.012 | IXFH76N07-12-ND@ 7.79 7.05 6.15 | IXFH76NO7-12 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack — low VCE (sat) a0 o Tie Hebe tit ie ee ets Fae 
1000 20 3.5 | IXGH1ON100U1-ND 11.66 10.55 9.37 JIXGHTON100U1 200 50 0.045 | IXFHS0N20-ND@ 319 7441 6.47 | IXFHSON20 
4000 34 3.5 | IXGH17N100U1-ND® 41.91 10.78 9.57 |IXGH17N100U1 5 
13) 4700 25 3.3. | IXBH16N170-ND® 16.47 13.73 9.12 |IXBH16N170 ee 2 A vo Hae S38 ru Se IeeeAaa 
600 60 2.3 | IXGH32N60BU1-ND@ 12.96 10.80 7.16 _|IGH32N60BU1 200 80 0.028 | IXFH80N200-ND® 1233 11.16 9.74 | IXFH80N200 
14 | 600 75 3.0 | IXGM40NGOA-ND® 39.87 33.23 26.58 |IXGM40NGOA 300 40 0.085 | IXFH40N30-ND@ 8.36 757 6.61 | IXFH40N30 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack — High Speed 300 40 0.08 IXFH40N30Q-ND 8.36 7.57 6.61 | IXFH40N30Q 
A 300 40 0.085 | IXTH40N30-ND® 1077 975 8.52 | IXTH40N30 
me Bs Se toate psn aM ea | Lette 300 52 0.060 | IXFHS52N300-ND@ 1271 11.50 10.04 | IXFH52N300 
600 60 1.8 | IXGH30N60BD1-ND® 10.77 9.75 8.52 |IXGH30N60BD1 500 3 oa RETA ae Maat hago | INEHTANGO 
43 | 600 60 2.5 | IXGH32NGOCD1-ND® 9.26 8.38 7.32 |IXGH32N60CD1 _ By nos Wieedorieotines a8 ee” . sia | INGIOANSO 
600 55 2.5 | IXSH3ON60CD1-ND® 11.09 10.04 8.77 |IXSH30N60CD1 o4 | 500 4 023 | IXFHOANSO-NDe 794 719 627 | IXFHO4NSO 
4000 20 4.0 | IXGH10N100AU1-ND 11.30 10.23 9.09 |IXGH10N100AU1 ; : : : 
1000 | 34 4.0_ | IXGH17N100AU1-ND 12.08 10.93 9.71. |IXGH17N100AU1 cae er eee Rae haere oe | EO 
IGBT High Speed with Diode — RoHS Compliant 500 32 0.15 | IXFH32N50-ND® 13.61 12.32 10.76 | IXFH32N50 
600 20 2.5 | IXSH1ON60B2D1-ND 3.02 274 2.45 |IXSH10NG0B2D1 600 20 0.35 | IXFH20N60-ND@ 9.56 8.65 7.55 | IXFH20N60 
13 | 600 35 2.5 | IXSH20N60B2D1-ND 4.28 3.88 3.47 |IXSH20N60B2D1 600 26 0.250 _| IXFH26N60Q-ND 12.20 11.04 9.64 | IXFH26N60Q 
600 48 2.5 | IXSH3ON60B2D1-ND 5.52 5.00 4.48 _ | IXSH30N60B2D1 800 7 1.4 | IXFH7N80-ND 6.99 6.33 5.62 | IXFH7N80 
45 | 600 20 2.5 | IXSA10N60B2D1-ND 246 2.23 1.99 |IXSA10N60B2D1 800 13 0.80 | IXFH13N80-ND@ 10.56 9.56 8.35 | IXFH13N80 
600 35 2.5 | IXSA20NGOB2D1-ND 3.76 3.41 3.05. |IXSA20NGOB2D1 ane i rae HEHEHE \oe3 ir q a eat ae 
16 | 800 20 2.5 | IXSP10N60B2D1-ND 242 2.19 1.96 |IXSP10N60B2D1 800 | 20 0.420 _| IXFH20N800-ND® 1541 13.95 12.18 | IXFH20N800 
600 35 2.5 | IXSP20N60B2D1-ND 3.72 3.37 __3.01_|IXSP20N60B2D1 _ ; Ta TIREReNGOUITS! adi 7ad> 8 St [ANEHENGO 
47 | 600 20 2.5 | IXSQ10N60B2D1-ND 271 246 2.20 ‘|IXSQ10N60B2D1 4000 6 20 | IXFHGN100-ND@ 748 6775.91 | IXFHGN100 
600 35 2.5 _| IXSQ20N60B2D1-ND 3.99 3.61 3.23 |IXSQ20NG0B2D1 1000 10 1.2 | IXFH10N100-ND@ 13.38 1241 10.57 | IXFH10N100 
600 48 2.5 | IXST30N60B2D1-ND 6.55 593 5.31 |IXST30NG0B2D1 1000 | 12 4.05 _ | IXFH12N100-ND@ 1441 12.77 14.16 | IXFH12N100 
18 | 1700 75 3.3. | IXGT32N170CT-NDt 16.49 12.98 11.76 |IXGT32N170 T&R 70 110 0.006 | IXFK110NO7-ND@ 17.85 14.88 13.39 | IXFK110NO7 
1700 75 3.3 | IXGT32N170TR-ND$ 4261.20/400 IXGT32N170 T&R 100 | 180 0.008 | IXFK180N10-ND® 24.45 20.38 ~=—«- 16.30 | IXFK180N10 
200 90 0.023 | IXFK9ON20-ND@ 16.61 15.03 13.45 | IXFK90N20 
ita 200 | 120 0.017 | IXFK120N20-ND@ 2568 21.40 ~—«-17.12 | IXFK120N20 
vorm | Te~8s¢ | trams | Digi-Key Aimar re 300 73 0.045 _| IXFK73N30-ND@ 24.48 20.40 16.32 | IXFK73N30 
Fig. V A Ae lipari\No! 1 10 50 _| Part No. o5 | 900 48 0.10 | IXFK48N50-ND@ 26.94 22.45 17.96 | IXFK48N50 
phase Control SGne 500 55 0.09 | IXFK55N50-ND@ 33.48 27.90 «22.32 | IXFK55N50 
600 36 0.180 | IXFK36NG0-ND 26.49 22.08 +~—«-17.66 | IXFK36N60 
1g | 800 16 25 | CS8-08102-ND@ 14.07 11.73 7.04 | CS8-08102 600 44 0.130 | IXFK44NGO-ND® 28.98 24.15 19.32 | IXFK44N60 
1200 16 25__| CS8-12102-ND@ 14.76 12.30 7.39 _| €88-12102 800 27 0.300 | IXFK27N80-ND@ 30.09 25.08 22.57 | IXFK27N80 
29 | 800 25 50 | €S23-08102-ND 22.62 18.85 11.31 | 6523-08102 800 34 0.240 | IXFK34N80-ND 30.87 25.73 20.58 | IXFK34N80 
1200 25 50_| €S23-12102-ND 23.73 19.78 11.87 _| 6823-12102 1000 | 24 0.390 _| IXFK24N100-ND@ 33.87 28.23 22.58 | IXFK24N100 
4 bo e a OS3e elaine pat ee ee ey 200 | 120 0.017 | IXFX120N20-ND® 1663 15.05 13.15 | IXFX120N20 
-12104- : . . ‘ 26 | 500 55 0.080 | IXFX55N50-ND@ 23.81 21.55 18.82 | IXFX55N50 
aang - 120 RESESSIIENES 3276 27.80 16.88_| 6835-14104 tooo | 15 0.70 _| IXFX15N100-ND@ 14.99 13.57 11.85 | IXFX15N100 
=F = MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with 
VpRM Ttave@Tc | Iams | Digi-Key Price Each IXYS Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 
Lig || Wes « A _| PartNo. 1 10 50_| Part No. o5 | 500] 46 0.16 | IXTKA6NSOL-ND 50.07 41.73 33.38 | IXTKAGNSOL 
SCR Module — RoHS Compliant 600 64 0.096 _| IXFK64NGOP-ND 21.96 18.30 14.64 | IXFK64NGOP 
7200 | 2x116 85 | 2x180 | MCC95-12101B-ND 69.63 58.03 34.81 |MCC95-12101B 500 64 0.085 | IXFX64NSOP-ND 1689 14.08 11.26 | IXFX64N50P 
1B | 1600 | 116 85 | 180 | MCC95-16108B-ND 73.71 61.43 36.85 |MCC95-16108B | | og | 500 80 0.065 | IXFX80NSOP-ND 22.77 18.98 12.60 | IXFX8ON5OP 
1600 | 2x32 85 | 2x50 | MCC26-16101B-ND 47.85 39.88 23.92 |MCC26-16101B 600 48 0.135 | IXFX48NGOP-ND 16.89 14.08 11.26 | IXFX48N60P 
Tc | 1600 | 2x11 85 | 2x160 | MCC95-16101B-ND 76.26 63.55 36.12 |MCC95-16101B = 4 Fa eee oe 2 a a 
22 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MCC162-16101-ND 141.96 118.30 70.99 |MCC162-16101 500 rs 0.085 WIREZEE CaN jgaa" dase woe. | IMERGANGOD 
27 | 500 80 0.065 | IXFK80NSOP-ND 22.08 18.40 14.72 | IXFK8ON5OP 
Voss] p25 600 36 0.19 | IXFK36N60P-ND 11.67 973 7.78 | IXFK36N60P 
max. | Te = 25°C | Rpg(on) | Digi-Key Price Each IXyS 600 48 0.135 _| IXFK48N60P-ND 16.23 13.53 10.82 | IXFK48N60P 
Fig. | V A a Part No. 1 10 50 | Part No. 500 12 0.5 | IXFP12N50P-ND 3.00 250 2.00 | IXFP12N50P 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 93 | 900 16 0.4 IXFP16N50P-ND 3.66 3.05 2.44 | IXFP16NS0P 
23] 200] 50 045 | IXFMS0N20-ND 32.10 26.75 21.42 | IXFMS0N20 Hey Ore ee sancuan oye eee | ele 
24 | 500 14 0.4 | IRFP450X-ND 4.49 4.07 3.56 | IRFP450 500 16 0.4 _ | IXFHI6N50P-ND 441 3.68 2.94 | IXFHI6N50P 
MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 500 22 0.27 | IXFH22N50P-ND 5.13 4.28 3.42 | IXFH22N50P 
aT ey a aa TT ano 546 | eTTaaPoO 500 26 0.28 | IXFH26N50P-ND 6.57 5.48 4.38 | IXFH26N50P 
24 | a9 mr 10 Rbaatoceatin igen S001. seae| herulapeo 500 30 0.2 | IXFH30N50P-ND 7.56 6.30 5.04 | IXFH30NS0P 
i is : i : B : 99 {500 36 0.17 _ | IXFH36N50P-ND 8.79 7.33 5.86 | IXFH36N50P 
MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage — RoHS Compliant 500 44 0.14 IXFH44N50P-ND 10.83 9.03 7.22 | IXFH44N50P 
24] 1100] 13 0.920 | IXTH13N110-ND 1758 15.91 13.89 | IXTH13N110 600 14 0.55 | IXFH14NGOP-ND 441 3.68 2.94 | IXFH14NGOP 
MegaMOSFET™ N-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant G0 on é UH BN SOE ND 2 8 au eee 
og | 500 20 0.27. | IRFP460IX-ND 6.15 5.57 4.86 | IRFP460 600 26 0.27 _ | IXFH26NGOP-ND 7.56 6.30 5.04 | IXFH26NGOP 
600 20 0.35 | IXTH2ON60-ND 10.42 9.43 8.23 | IXTH20N60 @ RoHS Compliant tCutTape Tape and Reel (Continued) 
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FILX YS Semiconductors (cont) 


Dimensions in mm 


(Tab/drain) 


2.54 BSC 
ISOPLUS220™ Overmolded TO-220 Leaded TO-263 
Voss | _ 'p25 Voss | _ 'p25 
max. | Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS max. | Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig. | V A Q | PartNo. 1 10 50 | PartNo. Fig. | V A Q | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
ng | 600 30 0.24 | IXFH30N60P-ND 8.79 7.33 5.86 | IXFH3ONGOP 3g | 200 58 0.040 | IXFT58N200-ND® 12.24 11.08 9.67 | IXFT58N200 
600 36 0.19 | IXFH36N60P-ND 10.83 9.03 7.22 | IXFH36N60P 500 32 0.16 | IXFT32N500-ND 13.82 12.51 10.92 | IXFT32N500 
500 12 0.5 IXFA12N50P-ND. 3.12 2.60 2.08 | IXFA12N50P MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode 
30 500 16 0.4 IXFA16N50P-ND. 3.78 3.15 2.52 | IXFAI6N50P Avalanche Rated — RoHS Compliant 
600 10 0.74 | IXFATONGOP-ND 3.12 2.60 2.08 | IXFA10NG6OP 7 
600 14 0.55 _| IXFA14NGOP-ND 3.78 3.15 2.52 | IXFA14NGOP a B ee ee eeae ae aa ae pa 
300 52 0.066 | IXFV52N30P-ND 6.93 5.78 4.62 | IXFVS2N30P 500 26 0.23 | IXTQ26N50P-ND 5.88 4.90 3.92 | IXTQ26N50P 
500 22 0.27 | IXFV22NS0P-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV22NSOP 500 30 0.2 | IXTQ30N50P-ND 7.05 5.88 4.70 | IXTQ30N50P 
oF a ey peal on eG Revaehene 47 {500 36 0.17 __| IXTQ36N50P-ND 8.28 6.90 5.52_| IXTQ36N50P 
31 | 500 | 36 0.17 _| IXFV36N50P-ND 957 7.98 _ 6.38 | IXFVS6N50P ae yon | ence tee. Sag,“ aiee | pouteNeoe 
600 18 0.4 | IXFV18N60P-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV18N60P 600 22 0.35 | IXTQ22N60P-ND 5.88 4.90 3.92 | IXTQ22N60P 
600 22 0.35 | IXFV22NGOP-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV22N60P 600 26 0.27 | IXTQ26N60P-ND 7.05 5.88 4.70 | IXTQ26N60P 
600 26 0.27 | IXFV26N60P-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV26NG60P 600 30 0.24 | IXTO30N60P-ND 8.28 6.90 5.52 | IXTO30NGOP 
600 30 0.24 _| IXFVSON60P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV30N60P 25 | 250 | 120 0.024 _| IXTK120N25P-ND 10.34 7.76 6.99 | IXTK120N25P 
500 22 0.27 ‘| IXFV22N50PS-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV22NSOPS 500 T 65 IXTP1RONSOP-ND 1.05 88 70 | IXTP1RGN50P 
500 26 0.23 | IXFV26N50PS-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV26N50PS 500 2 3.75 | IXTP2R4NS50P-ND 1.11 93 74 | IXTP2R4N50P 
500 30 0.2 | IXFV30N50PS-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV30N50PS 500 3 2.0 | IXTP3NS0P-ND 114 ‘93 "74. | IXTP3NSOP 
30 500 36 0.17 | IXFV36N50PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV36NS0PS 500 5 14 IXTP5N50P-ND 1.53 1.28 4.02 | IXTP5NS50P 
600 18 0.4 IXFV18N60PS-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV18N60PS 500 6 14 IXTP6N50P-ND 1.68 1.40 4.12 | IXTP6NS5OP 
600 22 0.35 IXFV22N60PS-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV22N60PS 500 8 08 IXTP8N50P-ND 216 1.80 1.44 | IXTP8N50P 
600 26 0.27 IXFV26N60PS-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV26N60PS 500 12 0.5 IXTP12NS50P-ND 2.82 2.35 1.88 | IXTP12N50P 
600 30 0.24 IXFV3ON60PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV30N60PS 500 16 0.4 IXTP16N50P-ND 3.48 2.90 2.32 | IXTP16N50P 
500 30 0.2 | IXFT30NSOP-ND 7.98 6.65 5.32 | IXFT3ON50P 28 | G00 14 9.0 | IXTP1R4N60P-ND 1.05 88 70 | IXTP1R4NGOP 
500 36 0.17 | IXFT36N50P-ND 9.24 7.70 6.16 | IXFT36NS0P 600 2 5.1 | IXTP2N6OP-ND 114 93 74 | IXTP2NGOP 
33 | 00 44 0.14 | IXFT44N50P-ND 11.37 9.48 7.58 | IXFT44N50P 600 3 2.9 | IXTP3NGOP-ND 114 95 63 | IXTP3NGOP 
600 26 0.27 IXFT26N60P-ND 7.98 6.65 5.32 | IXFT26N60P 600 4 20 IXTP4NG6OP-ND. 4.20 1.00 80 | IXTP4N60P 
600 30 0.24 | IXFT30N60P-ND 9.24 7.70 6.16 | IXFT30NG0P 600 5 1.7 | IXTP5N6OP-ND 1.35 1.13 90 | IXTP5NGOP 
600 36 0.19 IXFT36N60P-ND 11.37 9.48 7.58 | IXFT36N60P 600 7 11 IXTP7NG6OP-ND. 210 1.75 1.40 | IXTP7NGOP 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 600 10 0.74 | IXTP10N60P-ND 2.88 2.40 1.92 | IXTP1ONGOP 
70 | 200 | 0.006 | IXFN200NO7-ND@ 39.03 32.53 26.02 | IXFNOOONO7 600 | 4 0.55  DSISIENSORAND) BB; x 200. 2282) |IKTEIANGOR 
200 | 106 0.020 | IXFN106N20-ND® 3780 31.50 25.20 | IXFN106N20 500 | 30 0.2 | IXTH3ONSOP-ND 7.50 6.25 5.00 | IXTH3ONSOP 
200 | 180 0.010 | IXFN180N20-ND® 65.61 54.68 43.74 | IXFN180N20 99 | 500 36 0.17 | IXTH36NSOP-ND 8.73 7.28 5.82 | IXTH36NSOP 
6A i 600 26 0.27 | IXTH26N60P-ND 7.50 6.25 5.00 | IXTH26N60P 
500 44 0.12 | IXFN44N50-ND@ 35.70 29.75 23.80 | IXFN44N50 
500 | 48 0.10 | IXFN48N50-ND@ 36.42 30.35 «24.28 | IXFN48N50 600 | 30 0.24 |XTHBONGOPAND, 8.73 7285.82 | IXTHSONGOP 
1000 | 36 0.24 _| IXFN36N100-ND® 87.33 72.78 58.22 | IXFN36N100 500 3 2.0 | IXTASNSOP-ND 1.17 98 78 | IXTASNS0P 
6B | 200 [120 | 0.017 _| IXFN120N20-ND 4281 36.68 28.54 | IXFNT20N20 aoe ry eRe fees aad ar l perenne 
500 80 0.050 | IXFN80N50-ND® 72.30 60.25 48.20 | IXFN80N50 500 8 08 | ixTASNSOP-ND a7 177 4145 | IXTASNS0P 
900 26 0.300 | IXFN26N90-ND 51.24 42.70 34.16 | IXFN26N90 500 12 05 | IXTA12NS0P-ND 294 245 4196 | IxTA12NSOP 
6c | 1000 | 24 0.390 | IXFN24N100-ND@ 50.79 42.33 33.86 | IXFN24N100 500 46 04 IDGHNaN SOREN aay _ 238 | IXTAINSOP 
300 | 130 0.022 | IXFN130N30-ND@ 71.91 59.93 47.94 | IXFN130N30 30 | g09 F 29 iemeNecatn _ diss 129: | ixTAaNeeP 
600 36 0.18 _| IXFN36N60-ND@ 45.51 37.93 30.34 | IXFN36N60 : ; ; d 
600 4 2.0 | IXTA4NGOP-ND 1.41 1.18 .94 | IXTA4NGOP 
26 | 100 | 180 0.008 | IXFX180N10-ND@ 16.63 15.05 13.15 | IXFX180N10 600 5 17 | IXTASNGOP-ND 156 130 4104 | IXTASNGOP 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel 600 7 1.1 _ | IXTA7N6OP-ND 2.19 1.83 1.46 | IXTA7NGOP 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — ROHS Compliant 600 10 0.74 | IXTATONGOP-ND 2.94 045 7.96 | IXTA1ON60P 
gp | 500 61 0.085 | IXFN64N50P-ND 30.36 25.30 20.24 | IXFNG4N50P 600 14 0.55 | IXTA14N60P-ND 3.57 2.98 2.38 | IXTA14N60P 
600 40 0.14 | IXFN48N60P-ND 30.36 25.30 20.24 | IXFN48N60P 500 22 0.27 | IXTV22N50P-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV22N50P 
gc | 500 66 0.065 | IXFN8ON50P-ND 36.33 30.28 24.22 | IXFNBONSOP 500 26 0.23 | IXTV26N50P-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV26N50P 
600 50 0.096 _| IXFN64N60P-ND 35.73 29.78 23.82 | IXFNG4NGOP 500 30 0.2 | IXTV30N50P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV30N50P 
MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode si | 300 |, 38 Oe een oe Lae a a eee 
100 165 0.008 | IXFR180N10-ND 18.50 16.74 14.62 | IXFR180N10 ; T : z i 
34 | 200 | 105 0.017 | IXFR120N20-ND 18.86 17.07 14.90 | IXFR120N20 en 2 ae Reena oa ae ae peered 
600 38 0.130 _| IXFR44N60-ND 21.23 19.21 16.78 | IXFR44N60 600 30 0.24 | IXTV30N60P-ND 10:92 910 7°08 | IXTV30NGOP 
MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel 500 22 0.27 | IXTV22NS50PS-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV22N50PS 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 500 26 0.23 IXTV26N50PS-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV26N50PS 
500 36 0.19 | IXFR36N50P-ND 11.82 9.85 7.88 | IXFR36N50P 500 30 0.2 | IXTV30N50PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV30N50PS. 
500 44 0.15 | IXFR44N50P-ND 13.92 11.60 9.28 | IXFR44N50P 32 | 500 36 0.17 | IXTV36N50PS-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTV36NSOPS 
500 35 0.095 | IXFR64N50P-ND 18.60 15.50 12.40 | IXFR64N5OP 600 18 0.42 __| IXTV18NGOPS-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV18N60PS 
34 | 500 45 0.072 | IXFR8ON50P-ND 24.57 20.48 —- 16.38 | IXFR8ONSOP 600 22 0.35 | IXTV22N60PS-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV22NG0PS 
600 30 0.25 _| IXFR30N6OP-ND 11.82 9.85 7.88 | IXFR30N60P 600 26 0.27 | IXTV26NG0PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV26NG0PS 
600 36 02 IXFR36N60P-ND 13.92 11.60 9.28 | IXFR36NG0P 600 30 0.24 IXTV30N60PS-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTV30N60PS 
600 32 0.15 | IXFR48N60P-ND 18.60 15.50 12.40 | IXFR48N60P 500 30 0.2 | IXTT30N50P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTT30N5OP 
600 64 0.105 _| IXFR64N60P-ND 24.06 20.05 —_—-16.04 | IXFR64NGOP 33 | 300 36 0.17 | IXTT36N50P-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTT36N50P 
MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel 600 26 0.27 | IXTT26NG0P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTT26N60P 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 600 30 0.24 IXTT30N60P-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTT30NGOP 
500 | 10 0.45 | IXFCT6NSOP-ND 582 485 3.88 | IXFC16NSOP 37 | 500) 12 0.5 ele eN eave _ S20 “LBS. || IATELENSOEM, 
600 10 0.74 _| IXTP10N60PM-ND 2.73 2.28 1.82 | IXTP10N60PM 
500 26 0.26 | IXFC26N50P-ND 8.10 6.75 5.40 | IXFC26N50P 
500 | 36 0.19 | IXFC36N50P-ND 10.47 8.73 6.98 | IXFC36N50P 500 1 6.5 APTN RGNSOR-ND 1.02 85 68 | IXTYIRGNSOP 
35 | 600 8 0.63 | IXFC14N60P-ND 5.82 485 3.88 | IXFC14N60P 500 2 3.75 | IXTY2RANSOP-ND 1.05 88 70 | IXTY2RANSOP 
7 500 3 2.0 | IXTY3N50P-ND 1.05 88 70 | IXTY3N50P 
600 22 0.36 | IXFC22N60P-ND 8.10 6.75 5.40 | IXFC22N60P 38 
7 600 1.4 9.0 | IXTY1R4NGOP-ND 1.02 85 .68 | IXTY1R4NGOP 
600 30 0.25 _| IXFC30NGOP-ND 10.47 8.73 6.98 | IXFC30NG6OP A00 F 1 ARSRDNBGEEND 408 83 SOL ISCIVONGOE 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Avalanche Rated, High Voltage — RoHS Compliant 600 3 29 IXTY3N60P-ND 1.05 98 70 | IXTY3N60P 
IXTA3N120CT-NDt 5.68 3.97 3.26 500 12 0.5 | IXTI2N50P-ND 2.61 2.18 1.74 | IXTH2N50P 
15 | 1200/ 3 45 | IXTA3N120TR-ND$ 2319.20/800 IXTASNT2OTRL |) 39 | G09 | 40, 0.74 _| IXTHON6OP-ND 261 218 1.74 | IXTHON6OP 
28 | 1200 3 45 IXTP3N120-ND 477 4.32 3.77 | IXTP3N120 MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated Enhancement Avalanche Rated — RoHS Compliant 
og | 300 90 0.033 | IXFX9ON30-ND@ 16.78 15.19 13.26 | IXFX9ON30 35 | 500 26 0.26 | IXTC26N50P-ND 7.65 6.38 5.10 | IXTC26N50P 
800 34 0.240 _| IXFX34N80-ND 19.40 17.56 15.34 | IXFX34N80 @ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 
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*M°C-C> Diodes 


Micra Commercial Components 


po | F | 'esm| Ve Fig. 1 — DO-15 T 
Reverse} @ @ @ Cut Tape D 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape and Reelt McC 
Fig. (V) (A) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. Dimensions =mm | 
DO-15 — RoHS Compliant Dim. Min. Max. Cathode 
50 | 20 | 60 | 1.0 | RL201-TPCT-ND 43 3.40 | 4,000 ] 17.00 | RL201-TP ped” 7700 aD) "Mark 
: ! _ : : , 2 2.60 3.60 fll-s 
400 | 20 | 60 | 1.0 | RL202-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL202-TP 0.70 0:90 b 
200 | 20 | 60 | 4.0 | RL203-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL203-TP 25.40 = 
400 | 20 | 60 | 1.0 | RL204-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL204-TP i 
600 | 20) 60 | 4.0 | RL205-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL205-TP + 
, | 800 | 20] 60 | 1.0 | RL206-TPCT-No _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL206-TP 
000 | 20 | 6o | 1.0 | RL207-TPCT-ND - 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL207-TP Fig. 2— DO-35 
50 | 20] 75 | 0.95 | EGP20A-TPCT-ND$ = 4.00 32.00 = — | EGP20A-TP 
100 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20B-TPCT-NDt = 4.00 32.00 = — | EGP20B-TP 
200 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20D-TPCT-ND$ = 4.00 32.00 a — | EGP20D-TP Dimensions - mm 
300 | 20 | 75 | 1.25 | EGP20F-TPCT-ND$ = 4.00 32.00 = — | EGP20F-TP im. | Min. Max. 
400 | 20 | 75 | 1.25 | EGP20G-TPCT-ND$ = 4.00 32.00 | 4,000 | 160.00/M | EGP20G-TP 4.20 
DO-35 — RoHS Compliant aoe 
2] 20 | — | 15 | 037 | sp103CTPMScT-ND = 2.25 18.00 | 10,000 | 90.00 | SD103C-TP 
DO-41 — RoHS Compliant 
20 | 10] 25 | 045 | 1N5817-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 | 80.00m | 1N5817-TP 
30 | 1.0) 25 | 055 | 1N5818-TPCT-ND a 2.00 16.00 | 5,000 | 80.00/M | 1N5818-TP 
40 | 1.0 | 25 | 0.60 | 1N5819-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 | 80.00 | 1N5819-TP Fig. 3— DO-41 _ 
joo | 1.0 | 30 | 0.85 | SR1010-TPCT-ND = 2.00 16.00 = —__| $R1010-TP i 
50 | 1.0 | 30 | 095 | EGP10A-TPCT-ND$ = 2.25 18.00 = — | EGP10A-TP 
100 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP10B-TPCT-NDt = 2.25 18.00 = — | EGP10B-TP D 
200 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP10D-TPCT-ND$ _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | EGPtOD-TP Dimensions - mm | 
300 | 1.0 | 30 | 1.25 | EGP1OF-TPCT-NDt —_ 2.25 18.00 = — | EGP10F-TP im. | Min. Max. Me 
4oo0 | 1.0 | 30 | 1.25 | EGP10G-TPCT-ND$ = 2.25 18.00 = —__| E£GP10G-TP 4.40 5.20 aa” | eesataas 
3 | 50 | 1.0] 30 | 11 | 1N4001-TeMscT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00 | 1N4001-TP Ae an + Mark 
400 | 1.0 | 30 | 1.41 | 1N4002-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4002-TP 96.40 = 
200 | 1.0 | 30 | 4.1 | 1N4003-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4003-TP e-| |. 
400 | 1.0 | 30 | 4.1 | 1N4004-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4004-TP 
soo | 1.0 | 30 | 4.1 | 1N4005-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4005-TP Cole 
800 | 1.0 | 30 |] 4.1 | 1N4006-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4006-TP 
ooo | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4007-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4007-TP Fig, 4— DO-201AD 
20 | 20] 50 | 055 | SR202-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00M | SR202-TP 
30 | 20] 50 | 055 | $R203-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | $R203-TP 
60 | 20] 50 | 0.70 $R206-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR206-TP Dimensions - mm 
80 | 20] 50 | 0.85 | SR208-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR208-TP Dim. | Min. Max. 
400 | 20 | 50 | 0.85 | $R2010-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | $R2010-TP 730 9.50 Cathode 
> 480 5.30 “— Mark 
DO-201AD — RoHS Compliant 4.20 4.30 
50 | 30 | 200] 1.0 | 1N5400-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00m | 1N5400-TP 25.40 — 
400 | 30 | 200 | 1.0 | 1N5401-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5401-TP 
200 | 3.0 | 200 | 14.0 | 41N5402-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5402-TP 
400 | 3.0 | 200 | 1.0 | 41N5404-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5404-TP 
600 | 30 | 200 | 1.0 | 41N5406-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5406-TP 
800 | 3.0 | 200 | 4.0 | 41N5407-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5407-TP Fig. 5 — DO-201AE 
jo00 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5408-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/Mm | 1N5408-TP T 
20 | 30 | 200| 1.0 | 1N5820-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/m | 1N5820-TP D 
4} 30 | 30 | 200} 1.0 | 1N5821-TPMSCT-ND — 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | 1N5821-TP pimeislons Sam | 
40 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5822-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | 1N5822-TP oa om 
400 | 60 | 200 | 1.0 | 60S1-TPMSCT-ND$ = 7.00 60.00 | 1,200 | 400.00/M | 60S1-TP = 9.50 A |_| cathode 
600 | 6.0 | 200 | 1.0 | 60S6-TPMSCT-ND$ _ 7.00 60.00 | 1,200 | 400.00/M | 60S6-TP = 6.40 Mark 
1000 | 6.0 | 200 | 1.0 | 60S10-TPMSCT-ND+ - 7.00 60.00 | 1,200 | 400.00/m | 60S10-TP 0.96 1.06 | Ail 
50 | 30] 80 | 72 | SR305-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR305-TP ebad = D 
60 | 30] 80 | 72 | S$R306-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00 | SR306-TP von) 
80 | 30] 80 | .85 | $R308-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR308-TP = 
100 | 30 | 80 | .85 | SR3010-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR3010-TP 
DO-201AE — RoHS Compliant Fig. 6 — DO-214AA, SMT 
50 | 30 | 125 | 0.95 | EGP30A-TPCT-ND$ = 5.00 40.00 — — | EGP30A-TP 
5 | 100 | 30 | 125 | 0.95 | &GP30B-TPCT-ND+ _ 5.00 40.00 _ — | EGP30B-TP aaa 
200 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30D-TPCT-ND¢ — 5.00 40.00 — — | EGP30D-TP tim ein i Max ll 
300 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP30F-TPCT-ND$ _ 5.00 40.00 = — | EGP30F-TP 7498395 F 
. ' athode Mark + 
DO-214AA B 190 2.25 
6 | 800 | 20 | 50 | 145] SakmscT-ND _ 2.25 18.00 = — | sx ‘ 0/06 ot 
DO-214AA — RoHS Compliant : rt hae 
20 | 10] 30 | 045 | Sk12-TPMSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00 | SK12-TP G 521 569 
30 | 1.0) 30 | 0.55 | S$Kk13-TPMSCT-ND a2 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00/M | Sk13-TP H 406 4.57 
40 | 1.0 | 30 | 0.60 | Sk14-TPMSCT-ND A2 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00/M SK14-TP J 3303.94 
50 | 1.0) 30 | 0.72 | SK15-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK15-TP 
60 | 10] 30 | 0.72 | Sk16-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | Sk16-TP 
80 | 1.0) 30 | 0.85 | Sk18-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | Sk18-TP Fig. 7 — SMA 
joo | 1.0 | 30 | 0.85 | Sk110-TPMSCT-ND 64 5.76 48.00 | 3,000 | 266.00/M | SK110-TP Dimensions — mm 
20 | 20] 50 | 055 | $k22-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00 | Sk22-TP Dim. | Min. Max. 
S| 30 | 20 | 50 | 055 | sk23-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/m | sk23-TP a ee 
40 | 20) 50 | 0.55 | S$k24-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | Sk24-1P c | 005 ~~ 020 
50 | 20] 50 | 0.70 | $k25-TPCT-ND _ 6.50 52.00 _ — | Sk25-TP D 2 051 
80 | 20] 50 | 0.85 | $K28-TPCT-ND _ 6.50 52.00 _ — | Sk28-TP 106 (2.69) E | 076 152 
joo | 20 | 50 | 0.85 | Sk210-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | SK210-TP : E nee oe 
50 | 20 | 50 | 115] S2A-TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00 | S2A-TP 2 ibe) H | 400 460 
100 | 20 | 50 | 1.15 | $2B-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2B-TP CJ ae ian J 225 = 2.92 
200 | 20 | 50 | 1.15 | $2D-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00M | s2D-TP sere 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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2sM°C°C* = Diodes (cont) 


Micra Commercial Components 


oc | 'r |'rsm| Vr Fig. 8 — DO-214AB, SMT 
Reverse| @ @ @ Cut Tape Fi jane = 
Voltage | 25°C | 25° | 25°c | Digi-Key Pricing Tape and Reelt cc ee aa 
Fig.| (V) | (A) | (A) | (WV) | PartNo. 1 10 100 Oly. Pricing Part No. A 508 549 
400 | 20 | 50 | 1.15 | $2G-TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00m | s2G-TP B 470 5.30 
600 | 20 | 50 | 1.15 | S2J-TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M $2J-TP C | 0.050 0.13 
800 | 20} 50 | 1.15 | S2K-TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2k-TP 7 150 ay 
io00 | 20 | 50 | 1.15 | S2M-TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2M-TP G 785 «818 
5 | 20 | 3.0] 100 | 0.50] Sk328-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00 | SK32B-TP H 608 6.18 

30 | 3.0 | 100 | 050 | $K33B-TPCT-ND — 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK33B-TP J 5.95 6.10 

40 | 3.0 | 100 | 050 | $k34B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK34B-TP 

60 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK36B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK36B-TP : bee ss Pea mr 

80 | 3.0 | 100 | 085 | SK38B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00 | SK38B-TP oon ioe fe 
400 | 3.0 | 100 | 0.85 | Sk310B-TPCT-ND — 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK310B-TP 

SMA — RoHS Compliant 

50 | 10] 30 | 1.0 | US1A-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 ] 5,000 | 90.00/M | US1A-TP 
400 | 1.0] 30 | 1.0 | US1B-TPMSCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | US1B-TP Dimensions mm 
200 | 1.0 | 30 | 1.0 | USt1D-TPMSCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M J US1D-TP Dim.) Min. Max. 

7| 400 | 10 | 30 | 14 | US1G-TPMScT-ND - 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M J US1G-TP A 1406 470 
600 | 1.0 | 30 | 4.7 | UStJ-TPMSCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | US1J-TP B | 330 3.94 

800 | 1.0 | 30 | 47 | UStK-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | USIK-TP c | 015 031 

1000 | 1.0 | 30 | 1.7 | US1M-TPMSCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M US1M-TP r ae a 
DO-214AB — RoHS Compliant F 2.01 262 

50 | 3.0 | 100 | 1.20] S3A-TPMSCT-ND _ 5.00 40.00 ] 3,000 | 200.00/M S3A-TP G 1.91 2.24 
200 | 3.0 | 100 | 1.20) s3D-TPMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | $3D-TP H | 005 0.208 
400 | 3.0 | 100 | 1.20] S3G-TPMSCT-ND — 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/mM | S3G-TP 
600 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3J-TPMSCT-ND - 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/mM | SaJ-TP 

i000 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3M-TPMSCT-ND = 5.00 40.00 = —__| S3i-TP 
400 | 5.0 | 100 | 1.20 | SS5GL-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00 | S5GL-TP Fig. 10 — D0-2 
600 | 5.0 | 100 | 1.20 | S8JL-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5JL-TP 
800 | 5.0 | 100 | 1.20 | SSKL-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5KL-TP hi 
1000 | 5.0 | 100 | 1.20 | S5ML-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5ML-TP N Dimongions= anim 
20 | 30] 100 | 050 | S$k32-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK32-TP Y Dim. [| Min. Max. 
g | 30 | 3.0] 100 | 0.50 | Sk33-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK33-TP Ganpasarkt 7 A | 198 295 

40 | 3.0 | 100 | 0.50 | S$k34-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK34-TP B 1.70 2.25 

50 | 30 | 100 | 0.75 | SK35-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK35-TP ‘ 0.05 ner 

60 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK36-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK36-TP F _ 10 

80 | 3.0 | 100 | 0.85 | S$K38-TPMSCT-ND 22 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK38-TP F 165 245 

30 | 10.0 250 | 0.65 | sk103-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK103-1P @ | 5.21 5.69 

40 | 10.0) 250 | 0.65 | Sk104-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK104-TP H | 406 4.57 

60 | 10.0| 250 | 0.65 | SK106-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M__| SK106-TP J 2.57 2.84 

30 | 10.0] 250 | 065 | Ski53-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 |1137.50/M | SKk153-TP 

40 | 10.0 | 250 | 0.65 | Sk154-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 | 1137.50/M | Sk154-TP 

35 | 10.0| 250 | 0.65 | SK1035-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK1035-TP 

45 | 10.0 | 250 | 0.65 | SK1045-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK1045-TP 

40 | 10.0] 250 | 065 | SK1535-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 | 1137.50/M | SK1535-TP Fig. 11 — MELF, SMT 

45 | 10.0) 250 | 0.65 | SK1545-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 | 1137.50/M | SK1545-TP 

SMB — RoHS Compliant Cathode Mark Dimensions - mm 

50 | 3.0 | 100] 1.15 | S3AB-TPMSCT-ND _ 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M S3AB-TP im. | Min. Max. 
100 | 3.0 | 100 | 1.15 | S8BB-TPMSCT-ND _ 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3BB-TP | 4.83 5.21 
200 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3DB-TPMSCT-ND — 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3DB-TP Aca oat or 

9} 400 | 30 | 100 | 1.15 | $3GB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3GB-TP 2 : : 
600 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3JB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3UB-TP 
800 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3KB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3KB-TP ig. 12 — MINIMELF, SMT 
1000 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3MB-TPMSCT-ND — 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3MB-TP 
- Cathode Mark Dimensions —- mm 
DO-214AC — RoHS Compliant { im. Min. Max. 

50 | 1.0] 30 |0975| €&S1A-TPCT-ND = 2.25 18.00 ] 3,000 | 90.00m | ES1A-TP t 3403.60 
100 | 1.0} 30 | 0.975] €S1B-TPCT-ND - 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M ES1B-TP 1 a re 
200 | 1.0 | 30 |0.975| &S1D-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ES1D-TP : : 

400 | 1.0 | 30 | 1.35 | ES1G-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ES1G-TP 
600 | 1.0 | 30 | 1.35 | EStJ-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ES1J-TP 
800 | 1.0 | 30 | 1.35 | ES1K-TPCT-ND = 2.25 78.00 | 3,000 | 90.00/M | ESiK-TP 
io00 | 1.0 | 30 | 1.60 | ESiM-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ESIM-TP 

50 | 20] 50 |0.975| ES2A-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00 | ES2A-TP 
100 | 20 | 50 | 0.975] ES2B-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2B-TP 
150 | 20 | 50 | 0.975] ES2C-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2c-TP Dimenciena Zin 
200 | 20 | 50 |0.975| ES2D-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2D-TP Min Ma 

50 | 10 30 | 1.1 | GS1A-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1A-TP 3649.14 
100 | 1.0] 30 | 11 | GS1B-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1B-TP Cathode 864 9.14 
200 | 1.0 | 30 | 4.4 | GS1D-TPCT-ND _ 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M J GS1D-TP Mark 1.22 1.32 
400 | 1.0 | 30 | 4.41 | GS1G-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1G-TP | 25.40 = 

to | 800_| 1.0 | 30 | 14 | GStJ-TPCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GStJ-TP 
800 | 1.0 | 30 | 4.1 | GStK-TPCT-ND = 1.50 42.00 = — | GSIK-TP 
ioo0 | 1.0 | 30 | 1.1 | GSiM-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | GSiM-TP 

20 | 10] 30 | 045 | sst2-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00 | sS12-TP 

30 | 1.0] 30 | 055 | $S13-TPCT-ND — 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | $S13-TP Fig. 14800-4123 

40 | 1.0] 30 | 060 | $st4-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SS14-TP 

50 | 1.0] 30 | 0.70 | $St5-TPCT-ND — 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SS15-TP +——A——+ Dimensions - mm 

60 | 1.0 | 30 | 0.70 | S$S16-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SS16-TP pea Dim. | Min. Max. 

80 | 1.0] 30 | 085 | SS18-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00 | SS18-TP A | 355 3.85 
100 | 1.0 | 30 | 0.85 | SS110-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M $$110-TP B 2.55 2.85 

20 | 30 | 100 | 0.50 | SK32A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00M | SK32A-TP pe | ee 

30 | 3.0 | 100 | 050 | SK33A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK33A-TP —E | 030 078 

40 | 3.0 | 100 | 050 | SK34A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK34A-TP 6 | 015 aes 

50 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK35A-TPCT-ND a 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK35A-TP H = 0.25 

60 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK3GA-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK36A-TP J = 0.15 

80 | 3.0 | 100] 085 | SK38A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00 | SK38A-TP 
100 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK310A-TP 

t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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He 


¥ 
Cathode Mark 


Dimensions - mm 


Min. 


Max. 


1.30 
0.90 
0.55 
0.25 


1.50 
1.10 
0.65 
0.35 


Pinning Number 


Mfg. 
Part No. 


*MeC-G* Diodes (cont) 
Micro Commercial Components 
oc | |r |'rsm| Ve Fig. 15 — SOD-323 
Reverse| @ @ @ Cut Tape 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape and Reelt mcc 
Fig.| (v) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Oly. Pricing | Part No. 
MELF — RoHS Compliant Dimensions - mm 
50 | 40] 30 | 14 ] DL4001-TPMScT-ND — 1.50 1275 ] 5,000 ] 60.00/M | DL4001-TP Dim. | Min. Max. 
too | 1.0} 30 | 1.1 | DL4002-TPMscT-ND = 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4002-TP A | 230 270 
200 | 1.0} 30 | 1.1 | DL4003-TPMScT-ND — 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4003-TP Bo) 1.60 1.80 
41] 400 | 1.0 | 30 | 4.1 | DL4004-TPMScT-ND — 1.50 1275 | 5,000 | 60.00/M | DL4004-TP ¢ 1.15 1.35 
soo | 1.0 | 30 | 44 | DL4005-TPMSCT-ND = 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4005-TP Doe 
800 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4006-TPMSCT-ND = 1.50 1275 | 5,000 | 60.00/M | DL4006-TP 6 | o10 045 
1000 | 10 | 30 | 1.1 | DL4007-TPMscT-ND _ 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4007-TP H | 040 0.25 
MINIMELF — RoHS Compliant J = 0.15 
200 ] 0.25] 1.0 | 1.25] BAVi02TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | BAV102-TP 
to [250 | 0.25 | 1.0 | 1.25 | BAV103TPMSCT-ND = 2.00 16.00 = —__| BAVi03-TP 
20 | 0.35| 15 | 0.37 | LLSD103CTPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 2500 | 90.00/M | LLSD103C-TP Fig. 16 — SOD-523 
7 | 050! — | 14.0 | DL415iTPMSCT-ND = 60 480 | 2,500 | 24.00 | DL4151-TP 
R-6 — RoHS Compliant 
50 | 60] 400 | 095 | 6A05-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A05-TP 
100 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A1-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6At-TP 
200 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A2-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A2-TP Dinnsions Simin 
13| 400 | 6.0 | 400 | 0.95 | GA4-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A4-TP im. | Min. Max. 
600 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A6-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A6-TP ATG 170 
800 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A8-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A8-TP B | 110 130 
1000 | 6.0 | 400 | 095 | 6At10-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | GA10-TP c | 075 0.85 
SOD-123 — RoHS Compliant 7 ne O07 
120 | — | 1.0 | 1.25] BAVIi9WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAVi9W-TP F | 0.08 0.5 
200 | — | 1.0 | 1.25 | BAV20WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV20W-TP G 050 0.70 
250 | — | 1.0 | 1.25 | BAV21WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV21W-TP Hi |. O51 078 
20 | 0.50| 5.5 | 045 | MBROS20TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRO520-TP 
30 | 0.50] 5.5 | 0.55 | MBROS3OTPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRO530-TP 
40 | 0.50) 5.5 | 0.55 | MBRO540TPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBROS40-TP 
60 | 0.50| 5.5 | 0.70 | MBROS6OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBROS60-TP 
20 | 40 | 20 | 050 | MBRXxi20TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX120-TP Fig. 17 — SOD-723 
30 | 10 20 | 055 | MBRX130TPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX130-TP 
14] 40 | 1.0 | 20 | 0.55 | MBRX140TPMSCT-ND _ 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX140-TP 
60 | 10 | 20 | 072 | MBRX160TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX160-TP 
30 | 0.35] 1.5 | 037 | SD103BWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD103BW-TP 
20 | 0.35] 1.5 | 037 | SD103CWTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD103CW-TP 
40 | 0.35| 1.5 | 0.37 | SD103AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD103AW-TP 
40 [0.001] 20 | 039 | SD101CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101CW-TP 
50 | 0.001) 2.0 | 04 | SD101BWTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101BW-TP 
60 [0.001] 2.0 | 0.41 | SD101AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101AW-TP 
30 | 0.20] 40 | 04 | BAT42WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/m | BAT42W-TP 
30 | 0.20] 4.0 | 0.33 | BAT43WTPMSCT-ND _ 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/m | BAT43W-TP Fig. 18 —SOT-23 
SOD-323 — RoHS Compliant 
120 | 0.25] 1.0 | 1.25 | BAV19WSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00 | BAVigws-TP 
200 | 0.25} 1.0 | 1.25 | BAV20WSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV20WS-TP vane ore 
250 | 0.25} 1.0 | 1.25 | BAV2iWSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV21WS-TP Dis+} 
30 | 0.20] 40 | 040 | BAT42WSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAT42WS-TP 
30 | 0.20] 4.0 | 0.33 | BAT43WSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAT43WS-TP 
30 | — | 0.20 | 0.37 | BAT54WS-TPCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BATS4wS-TP 
20 | 0.25] 125] 045 | MBRX02520TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02520-TP 
30 | 0.25] 125] 055 | MBRX02530TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02530-TP 
40 | 0.25] 125] 0.55 | MBRX02540TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02540-TP 
50 | 0.25] 125] 0.70 | MBRX02550TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02550-TP 
60 | 0.25 | 125 | 0.70 | MBRX02560TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02560-TP 
20 | 050] 20 | 045 | MBRX0520TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX0520-TP Dimensions - mm 
15| 30 | 0.50] 20 | 0.55 | MBRXO530TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX0530-TP Dim. | Min. Max. 
40 | 050) 20 | 0.55 | MBRXO540TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX0540-TP A | 280 3.04 
60 | 0.50| 20 | 0.70 | MBRX0560TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M_| MBRX0560-TP B ) 210 264 
20 | 035] 15 | 037 | SD103CWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | s80.00M | SD103cwS-TP Bill vane: coo 
40 | 0.35| 1.5 | 0.37 | SD103AWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M_| SD103AWS-TP —E | 178 © 205 
40 [0.001] 20 | 039 | SD101CWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00 | SD101CWS-TP F | 045 060 
50 |0.001) 20 | 04 | SD101BWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101BWS-TP G | 0.013 0.100 
60 [0.001] 2.0 | 0.41 | SD101AWSTPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101AWS-TP i ose ae 
20 [0.500] 20 | 047 | RB551V-30-TPMSCT-ND = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB551V-30-TP x | 037 Ost 
30 | 0.03) 0.20 | 0.37 | RB751V-40-TPMSCT-ND _ 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB751V-40-TP 
40 |0.100) 1.0 | 0.45 | RBS0OV-40-TPMSCT-ND — 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RBS00V-40-TP 
40 |0.100) 1.0 | 0.55 | RB501V-40-TPMSCT-ND _ 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB501V-40-TP 
SOD-523 — RoHS Compliant Fig. 19 — SOT-323 
30 | 0.20] 0.60] 0.32 | BAT54Wx-TPCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BATS4Wx-TP 
30 | 0.20] 1.0 | 0.60 | RB520S-30-TPMSCT-ND = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB520S-30-TP 
16| 30 | 0.20] 1.0 | 0.50 | RB521S-30-TPMSCT-ND a 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB521$-30-TP 
30 | 0.03) 0.20 | 0.37 | RB751S-40-TPMSCT-ND — 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB751S-40-TP Dimensions - mm 
40 | 0.20] 1.0 | 0.37 | RB520S-40-TPMSCT-ND = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB520S-40-TP Dim. | Min. Max. 
SOD-723 — RoHS Compliant A] eo. ee 
30 | 0.10] 05 | 0.45 | RB520G-30-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | RB520G-30-TP c | 200 220 
i7| 30 | 0.10] 1.0 | 0.35 | RB521G-30-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | RB521G-30-TP D | (0.65 Nominal) 
30 | 0.03) .20 | 0.37 | RB751G-40-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | RB751G-40-TP Eeliaee. ta 
SOT-23 — RoHS Compliant G = 0.10 
30 | 030] 1.0 | 0.40) BAT54TPMSCT-ND _ 1.25 10.00 | 3,000 50.00/M BAT54-TP H 0.90 1.00 
30 | 030) 1.0 | 0.40 | BATS4ATPMSCT-ND — 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4A-TP Fi) Oe. 20a 
18] 30 | 0.30] 1.0 | 0.40 | BATS4CTPMSCT-ND _ 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4c-TP : : 
30 | 0.30] 1.0 | 0.40 | BATS4STPMSCT-ND — 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4S-TP 
40 | 0.20| — | 038 | BAS40TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS40-TP 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


+ Glass Passivated 


BAT54 
BATS4A 
BAT54C 
BATS4S 
BAS40 
BAS40-04 
BAS40-05 
BAS40-06 
BAS70 
BAS70-04 
BAS70-05 
BAS70-06 
MMBD4448 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Micra Commercial Components 


Diodes (cont) 


Pinning Number 


1.75 lig 


Mfg. 


art No. 


2 


B 
0.10 B 
0.80 B 
0.20 B 
0.35 B 


AS40T 
|AS70T 
ATSAT 
SATS4AT 
ATS4CT 
|ATS4ST 


Dimensions - mm 


Di 


Max. 


0.15 
1.10 
1.65 


1.50 
0.56 
0.10 
0.10 


EraArmMVoCwD|s 


(0.50 Nominal) 
0.90 


0.30 
1.25 
1.70 


1.10 
1.70 
0.60 
0.30 
0.18 


Dimensions - 


mm 


Max. 


Igmoow>|5| 


3.55 
2.55 
1.40 
0.95 
0.50 
0.25 


3.85 
2.85 
1.80 
1.35 
1.00 


0.20 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Mosfets 


SOT-363 


M 
¥ 
Tr 


+ Glass Passivated 


Dimensions —- mm 


Dimensions - mm 


Lee 


Dim. | Min. 


Max. 


Dim. 


Min. Max. 


Dimensions - mm 


Max. 


8.43 
5.94 
1.27 
25.15 


8.69 
6.25 
1.35 
25.65 


oc | 'F | 'rsm| Ve Fig. 20 — SOT-363 
Reverse} @ @ @ Cut Tape 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape and Reelt mcc 
Fig.| (V) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Oly. Pricing | Part No. Dimensions 2am 
40 | 020] — | 0.38 | BAS40-04TPMSCT-ND —_ 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00 | BAS40-04-TP im. | Min. Max. 
40 | 020) — | 0.38 | BAS40-O5TPMSCT-ND = 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS40-05-TP A | 010 0.30 
40 | 020 | — | 0.38 | BAS40-06TPMSCT-ND _ 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS40-06-TP B | 115 9 1.35 
ig| 2 | 020] — | 041 | BAS7OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS7O-TP 088 fa 
70 | 020) — | 0.41 | BAS70-04TPMSCT-ND — 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS70-04-TP | ago" ou 
70 | 020) — | 0.41 | BAS70-O5TPMSCT-ND = 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS70-05-TP Hy | 180 220 
70 | 0.20] — | 0.41 | BAS70-O6TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS70-06-TP J as 010 
75 | 050] 4.0 |0.855| MMBD4448TPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | MMBD4448-TP K | 0.90 1.00 
$OT-323 — RoHS Compliant i ne ee 
75 1045] — | 1.0 | MMBD4148WTTPMSCT-ND = 1.00 8.00 = — | mmep4i4awr-TP 
75 | 0.50] 4.0 | 0.855 | MMBD4448WTTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00 | MMBD4448WT-TP 
40 | 020 | — | 038 | BAS4OWT-TPCT-ND = 1.10 8.80 | 3,000 | 44.00/M | BAS4OWT-TP Fig. 21 — SOT-523 
19] 30 | 0.20 | 0.60 | 0.32 | BAT54WT-TPCT-ND _ 4.10 8.80 | 3,000 | 44.00/M | BATS4WT-TP 
30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4AWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4AWT-TP 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4CWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4CWT-TP G 
30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4SWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4SWT-TP .2 
SOT-363 — RoHS Compliant _ K 
30 | 020] 060] 1.0 | BATS4TW-TPCT-ND _ 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00 | BATS4TW-TP 
30 | 0.20) 0.60} 1.0 | BATS4ADW-TPCT-ND = 5.00 40.00 = — | BATS4ADW-TP 
30 | 0.20) 060} 1.0 | BATS4CDW-TPCT-ND = 5.00 40.00 = — | BATS4CDW-TP 
30 | 0.20] 0.60} 1.0 | BATS4SDW-TPCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | BATS4SDW-TP Dimensions - mm 
30 | 0.20] 0.60| 1.0 | BATS4BRW-TPCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BAT54BRW-TP Dim. | Min. Max. 
40 | — | — | 1.0 | BAS40DW-04-TPCT-ND _ 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M BAS40DW-04-TP A 1.50 1.70 
40 | — | — | 1.0 | BAS4oDW-05-TPCT-ND — 5.00 40.00 = — | BAS40DW-05-TP Bo} 075 0.85 
40 | — | — | 1.0 | BAS40DW-06-TPCT-ND _ 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | BAS40DW-06-TP . o20 Nominal) 5 
o9| 40 | — | — | 1.0 | BAS40BRW-TPCT-ND — 6.00 48.00 _ — | BAS40BRW-TP —E | 090 140 
40 | — | — | 1.0 | BAS40TW-TPCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/m | BAS40TW-TP 6 sit 
40 | — [| 1.0 | 050 | SD103ATWTPMSCT-ND = 5.00 40.00 = —__ | SD103ATW-TP H | 0.70 
70 | 007] 01 | 1.0 | BAS7OTW-TPCT-ND = 5.00 40.00 a — | BAS70TW-TP J 0.10 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-04-TPCT-ND -_ 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS70TW-04-TP K_ | 0.25 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-05-TPCT-ND = 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS70TW-05-TP 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-06-TPCT-ND -_ 6.00 48.00 — — | BAS7OTW-06-TP Fig. 22 — SOT-563 
70 | 0.07| 01 | 1.0 | BAS7OBRW-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | BAS70BRW- TP 
75 | 007| 01 | 1.0 | BAV99BRWMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00m | BAV9OBRW he 
75 | 025] 4.0 |0.855| MMBD4448DWTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MMBD4448DW-TP 
SOT-523 — RoHS Compliant 
40 |020] — | 0.38 | BAS40T-TPCT-ND _ 1.50 12.00 = —_ | BAS40T-TP 
70 | 0.07 | 0.10 | 0.41 | BAS70T-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BAS7OT-TP 
o4 | 30 | 0.20 | 0.60 | 0.32 | BATS4T-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BATS4T-TP 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4AT-TPCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BATS4AT-TP 
30 | 0.20) 0.60) 0.32 | BATS4CT-TPCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BATS4CT-TP 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4ST-TPCT-ND -_ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BATS4ST-TP 
SOT-563 — RoHS Compliant 
30 | 020] — | 040] BATS4VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BATS4V-TP 
22| 40 | 0.20] — | 0.38 | BAS4OVTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAS4OV-TP 
75 | 050] 4.0 |0.855| MMBD4448VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 = — | mmppaa4ev-TP 
Powerlite-123 — RoHS Compliant 
50 | 10] 30 | 11 | SM4001PL-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 2500 | 80.00/M | SM4001PL-TP 
joo | 1.0 | 30 | 1.4 | SM4002PL-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4o02PL-TP 
200 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4003PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4003PL-TP 
400 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4004PL-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4004PL-TP 
600 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4005PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4005PL-TP 
800 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4006PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2500 | 80.00 | SM4006PL-TP 
23 | 1000 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4007PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4007PL-TP 
14 | 1.0 | 30 | 45 | SMS5817PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00 | SM5817PL-TP 
21 | 10) 30 | .56 | SMS5818PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM5818PL-TP 
28 | 1.0 | 30 | .60 | SMS5819PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SMS5819PL-TP 
14 | 20 | 50 | 50 | SMD22PL-TPMSCT-ND —_ 2.75 22.00 | 2,500 | 110.00m | SMD22PL-TP 
28 | 20) 50 | 50 | SMD24PL-TPMSCT-ND = 2.75 22.00 | 2,500 | 110.00/M | SMD24PL-TP 
42 | 20] 50 | .70 | SMD26PL-TPMSCT-ND = 2.75 22.00 | 2,500 | 110.00/M | SMD26PL-TP 
Leaded Button — RoHS Compliant 
50 | 60] 400] .90 | MR750-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR750-BP 
400 | 60 | 400 | .90 | MR751-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR751-BP 
200 | 6.0 | 400 | 90 | MR752-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR752-BP 
24} 400 | 6.0 | 400) .90 | MR754-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 — — | MR754-BP 
600 | 6.0 | 400 | 90 | MR756-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 - —__|_MR756-BP 
800 | 6.0 | 400 | 90 | MR758-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR758-BP 
1000 | 6.0 | 400 | .90 | MR7510-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = —__|_MR7510-BP 


Dimensions —- mm 


Dimensions - mm 


Dim. | Min. 


Max. 


Dim. 


Max. 


aan 
K 


0.10 
1.15 
2.00 


io 


0.30 


0.30 
1.35 
2.20 
(0.65 Nominal) 
0.40 


1.80 2.20 
0.10 
1.00 
0.40 


0.25 


0.90 
0.25 
0.10 


A | 2.80 
2.10 
1.20 
0.89 
1.78 


3.04 
2.64 
1.40 
1.03 
2.05 


B 
C 
D 
E 


0.45 
013 
0.89 
085 
0.37 


0.60 
-100 
1.12 
-180 
0.51 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Mcc 
Pkg. Ypss 'b 'pm Rpson) | _Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-363 70V 1.0A = 7.50, 2N7002DW-TPCT-NDT 2.00 16.00 2N7002DW-TPTR-ND 80.00/M 2N7002DW-TP 
SOT-23 20V 2.8A 10A 0550, $12301-TPMSCT-ND$ 5.00 40.00 $12301-TPMSTR-ND 200.00/M $12301-TP. 
SOT-23 20V 3.0A 10A .0550, $12302-TPMSCT-NDt 5.00 40.00 $12302-TPMSTR-ND 200.00/M $12302-TP 
+ N-Channel + P-Channel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


*M-C-C* ~— Switching Diodes 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — MINIMELF, SMT Fig. 2— DO-35 Fig. 3 — SOD-123 Diniensione =m Dingistons aan 
Di - Dimensions iim Dim. | Min. Max. H b Dim. | Min. Max. 
imensions — mm ; ans = i 3.55 3.85 2.30 2.70 
Cathode Marky Dim.] Min. Max. Bae D Dim. | Min. Max. pie 255 2.85 1.60 1.80 
3.40 3.60 {== 7] A 4.20 1.40 1.80 1.15 1.35 
0.20 0.40 & eat B 2.00 — 1.35 0.80 1.15 
1.50 Gathoae|Mark C 0.52 . 030 0.78 025 0.40 
D = . 015 — 0.10 0.45 
Cathode Mark = 0.25 010 0.25 
Cut Tape Tape and Reelt | Dimensions—mm | 
YR) Yam} 'o |'rsm) YF | Pinning | Digi-Key Pricing Pricing | Mcc Dime Mie Max 
Fig.| (v) | (v) [(ma)| (A) |(mv)| 42 3 | PartNo. 10 100 3000 Part No. A 1380 3.08 
SOT-23-2 B | 210 264 
75 | 100 | 300] 1.0 ]1250]— — — | BASI6TPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAS16-TP es Ve 
100} 120 | 200 | 25 |1250) K A A | BASI9TPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAS19-TP £1478 205 
150 | 200 | 200 | 25 |1250) K A A | BAS2OTPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAS20-TP F | 045 0.60 
200 | 250 | 200 | 25 |1250| K A A | BAS21TPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAS21-TP G | 0.013 0.100 
75 | — | 150 | 1.0 | 855|K A A | BAV7OTPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M_| BAV70-TP i os re 
75 | — | 150] 1.0 | 855 |K/A AK | BAVSOTPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAV99-TP sf 0S 
5| 75 | — | 150] 1.0 | 855] A KK | BAWS6TPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAWS6-TP 
400} — | 150} 4.0 | 820 /K/A A C | MMBD7000TPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | MMBD7000-TP Fig. 6 —SOT-323 
—|] — | 200} 10 | 885]A — _ Kk | MMBD1501TPMSCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMBD1501-TP : ere at ee 
— | — | 200 | 10 | 885] A kK K/A| MMBD1503TPMSCT-ND 2.00 16.00 80.00/M_| MMBD1503-TP Dimensions — mm 
—]— | 200] 1.0 | 885]; A A K | MMBD1504TPMSCT-ND 2.00 16.00 — | MMBD1504-TP 7, bie. Man. Max. 
—|] — | 200} 10 | 885] A Kk A | MMBD1505TPMSCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMBD1505-TP Bats. 435 
75 | 100 | 200) 1.0 | 885| A — _ K | MMBD4148TPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | MMBD4148-TP c |200 220 
75 | 100 | 150 | 1.0 | 885 | K — A | MMBD914TPMSCT-ND 50 4.00 20.00/M_ | MMBD914-TP D_ | (0.85 Nominal) 
— |120 1.40 
chido F 1030 0.40 
75 | 75 | 150] 20 ]100|— — — | BASI6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 — | BAS16WT-TP 6 | — 0.100 
100} — | 200 | 25 |1250| K A — | BASISWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 — | BASI9WT-TP H | 0.90 1.00 
150; — | 200 | 25 |1250| K A — | BAS2OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 — | BAS20WT-TP K |030 0.40 
6| 200) — | 200] 25 |1000] K A — | BAS2iWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAS21WT-TP 
75 | — | 150] 1.0 | 855 | K A A | BAV70WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 — _| BAV70WT-1P 
75 | — | 150] 1.0 | 855 |K/A AK | BAVSOWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAVSOWT-TP 
75 | — | 150) 1.0 | 855} A KK | BAWS6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | BAWS6WT-TP nimecsions =m 
Dim. | Min. Max. 
Cut Tape oT 0.15 0.30 
VR Yau Ip 'rsm | Ye | digi-Key Pricing Tape and Reelt _| MCC 110 1.25 
Fig.) (V) (V) (mA) (A) (mV) Part No. 10 100 Oty. Pricing | Part No. 1.55 1.70 
MINIMELF - SMT (050 mom 
50 75 200 4.0 570 | DL4150TPMSCT-ND 60 4.80 | 2,500 | 24.00/M | DL4150-TP 1.50 1.70 
1 | 75 100 150 | 0.500 | 100 | DL4148-TPMSCT-ND 75 6.38 | 2,500 | 49.00/M | DL4148-TP 0.56 0.60 
75 100 150 | 0.500 | 100 | DL4448TPMSCT-ND 50 4.00 | 2,500 | 20.00/M | DL4448-TP 
DO.35 
Fig. 8 — SOD-523 
75 100 150 20 | 1000 | 1N4148-TPMSCT-ND 53 4.20 | 10,000] 14.00/M | 1N4148-TP 
»| 75 100 150 | 0.500 | 100 | 1N4448TPMSCT-ND 33 260 | — — | 1N4448-TP Dimensions — mm 
100 100 200 1.0 100 | 1N914-TPCT-ND 30 2.40 | 10,000) 12.00/M | 1N914-TP Dim. | Min. Max. 
100 100 200 1.0 720 | 1N914B-TPCT-ND 30 2.40 | 10,000] 12.00/M | 1N914B-TP 150 1.70 
110 1.30 
SOD129 075 0.85 
75 100 150 | 0.350 ] 100 | 1N4148WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | 1N4148W-TP 0.01 0.07 
3 | 75 100 150 | 0.500 | 100 | 1N4448WTPMSCT-ND 150 12.00 | 3,000 | 60.00/M | 1N444gw-TP 0.25 0.35 
75 75 200 2.0 100 | BAS16WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS16W-TP 0.08 0.15 
SOD-323 
400 75 300 20 100 | 1N4148WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | 1N4148Wx-TP Fig. 9 — SOT-363 
4 | 75 100 250 20 720 | 1N4448WXTPMSCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | 1N4448Wx-TP 
75 85 200 2.0 100 | BAS16WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS16WX-TP ii Dlmansiane ain 
SOT-563 al Dim.| Min. Max. 
7| 7 100 200 1.0 | 1250 | BAS16VTPMSCT-ND 200 1600; — — | BASt6V-TP 4 ae ee 
SOD-523 D 200 220 
7 100 150 1.0 | 715 | 1N4148XTPMSCT-ND 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/m | IN4148x-TP es Nominal 
8 | 75 100 250 20 720 | 1N4448XTPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | IN4448x-TP tap <-9190 
75 75 = 05 715 | BAS16X-TPCT-ND 85 6.80 | 3,000 | 34.00/M | BAS16X-TP ee 0 
SOT-363 0.90 1.00 
75 100 150 1.0 100 | BAS16TWMSCT-ND 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | BASI6TW 
5 100 150 1.0 715 | BAV70DW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAV7ODW-TP 
5 100 150 1.0 715 | BAWS6DW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAWS6DW-TP 
75 75 150 — 715 | MMBD4148TW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 ) 80.00/M | MMBD4148TW-TP 
75 - 150 —_| 1250 | BAV99DW-TPCT-ND 2.75 22.00 | 3,000 | 110.00/M_| BAV99DW-TP Dimensions — mm 
9 | 80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HTW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HTW-TP Dim.[ Min. Max. 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HCDW-TPCT-ND 350 2800; — — | MMBD444gHCDW-TP 150 1.70 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HCQWTPMSCT-ND 350 2800; — — | MMBD444gHcaW-TP 0.75 0.85 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HADW-TPCT-ND 350 2800; — — | MMBD444sHADW-TP _ fismich 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HAQW-TPCT-ND 350 2800; — — | MMBD444sHAQW-TP 090. 4.10 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HSDW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HSDW-TP oto 
SOT-523 0.70 0.80 
0.25 0.35 
— 85 — = 715 | BAWS6T-TPCT-ND 150 12.00 | 3,000 | 60.00/m | BAWs6T-TP 
1) _ 85 = = 715 | BAV99T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BAV99T-TP 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


cS Mi .- rr z i Features: ¢ 8 Isolated lines * Standard SOIC 14 pin Surface Mount Package * UL 94V-0 Flammability Classification 
icrosemi. 3 
° 5 Vbr @ Ibr Ir CAP Vi @ If 
. . Z = 100pA 25°C @0v trr = 100mA 
Switchin g a (Vv) (WA) (V) | _ (PF) (nS) v) Digi-Key Pricing 
. FF Minimum | Maximum @ Vr | Maximum |Maximum| Minimum Maximum | Part No. 1 10 100 
Diode Array iB 90 0.200 20 1.5 5.0 1 1.20 MMAD1103E3-ND 7.56 68.04 567.00 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T0911) 1327 


*M-C-C- Single Phase Bridge Rectifiers 


Micro Commercial Components 


pc Ip lesm Ve Tape & Reelt| Fig. 1 — MBS-1, 
Reverse @25° | @25°C | @25°C | Digi-Key Price Each Pricing mcc 0.5 Amp 
Fig. | Voltage (V) | (A) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. a 4 
MBS-1 — 0.5 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant J ee 
100 MB1S-TPMSCT-ND — 40 32 | 160.00/M | MB1S-TP N pee 
F 200 aS 30 15 MB2S-TPMSCT-ND - 40 32 | 160.00/M | MB2S-TP 
400 MB4S-TPMSCT-ND _ 40 32 | 160.00/M | MB4S-TP — — 
600 MB6S-TPMSCT-ND _ 40 32 | 160.00/M | MB6S-TP a _Dimensions ~ mm 
Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 6.40 6.90 0.48 0.96 
50 DB101-BPMS-ND 52 50 39 — ] DB101-BP a ae 1471.57 
100 DB102-BPMS-ND 52 50 39 — | DB102-BP 455 495 4.95 5.21 
200 1.0 50 1 DB103-BPMS-ND 52 50 39 — | DB103-BP 043074 280 2.90 
2 400 DB104-BPMS-ND 60 58 45 — | DB104-BP 230 2.70 0.99 1.24 
600 DB105-BPMS-ND 64 62 48 — | 0B105-8P 1h v28 015 0.41 
800 io 50 a4 DB106-BPMS-ND 72 69 54 — | DB106-BP Fig. 2— DBA, 
1000 DB107-BPMS-ND 80 a7 60 — | 0B107-BP 1 Amp 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 RB151-BPMS-ND 52 46 39 — | RB151-BP Dimensions ~ mm 
100 RB152-BPMS-ND 52 AG 39 — | RB152-BP Dim. | Min. Max. 
200 15 50 1.0 RB153-BPMS-ND 56 49 42 — | RB153-BP ae an 
3 400 RB154-BPMS-ND 60 53 45 — | RB154-BP 762 8.89 
600 RB155-BPMS-ND 60 53 45 — | _RB155-BP re 4/8 
800 7s 7 + RB156-BPMS-ND 60 53 45 — | RB156-BP ers 
1000 RB157-BPMS-ND 60 53 45 — | RB157-BP — 051 
WOM — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier — ROHS Compliant 4.95 5.21 
50 WO005M-BPMS-ND 34 30 26 — | WoOS5M-BP 
100 WO1M-BPMS-ND 34 30 26 — | woim-BP - 
200 15 50 1.0 W02M-BPMS-ND 34 30 26 — | wo2m-BP aes RB=15,. WOM 
3 400 WO04M-BPMS-ND 34 30 26 — | wo4m-BP : 
600 WO6M-BPMS-ND 34 30 26 — | woem-sP 
800 15 i 40 WO08M-BPMS-ND 34 30 26 — | wosm-BP 
1000 W10M-BPMS-ND 34 30 26 — | wiom-sp 
BR-8D — 2 Amp Single Phase Bridge Rectifier — ROHS Compliant 
50 BR805DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR805DL-BP Dimensions - mm 
100 BR81DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR81DL-BP _RB-15 
200 2.0 50 14 BR82DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR82DL-BP Min. Max. 
4 400 BR84DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR84DL-BP — aan 
600 BR86DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | _BR86DL-BP 2540 — 
800 20 50 14 BR88DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR88DL-BP aay = 
1000 BR810DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR810DL-BP 076 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 RS401L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS401L-BP Fig. 4— BR-8D 
100 RS402L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS402L-BP 2 Amp 
200 4.0 200 1.0 RS403L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS403L-BP 
5 400 RS404L-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | RS404L-BP Dimensions — mm 
600 RS405L-BPMS-ND 1.76 1.54 1.32 — | _RS405L-BP Dim. | Min. Mak. 
800 a a to RS406L-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 — | RS406L-BP Asie 600 
1000 RS407L-BPMS-ND 2.00 1.75 1.50 — | RS407L-BP 4900 afta 
GBU — 4 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant oo ey 
50 GBU4A-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4A-BP "3,20 Typical 
100 GBU4B-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4B-BP 0.76 0.81 
200 4.0 150 1.0 GBU4D-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4D-BP 
6 400 GBU4G-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4G-BP 
600 GBU4J-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4J-BP 
800 46 a 4 GBU4K-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4K-BP Fig. 5 — RS-4L, 
1000 j : GBU4M-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4M-BP 4 Amp 
GBU — 6 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 GBU6A-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGA-BP Dimensions - mm 
100 GBU6B-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGB-BP Dim. | Min. Max. 
200 6.0 175 1.0 GBUGD-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGD-BP 1st ae 
6 400 GBU6G-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6G-BP 4900. 
600 GBU6J-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGJ-BP 6.00 6.50 
800 60 475 10 GBU6K-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGK-BP 460 5.60 
; : — 210 
1000 GBU6M-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6M-BP 120 130 
GBU — 8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 GBU8A-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8A-BP 
100 GBUSB-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBUSB-BP Fig. 6 — GBU 
200 8.0 200 1.0 | GBUSD-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | Geusp-BP #,6,.and'8-Amp 
6 400 GBU8G-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8G-BP 
600 GBU8J-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8J-BP 
800 ao 200 410 GBU8K-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — ] GBU8K-BP 
1000 GBU8M-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8M-BP 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 PB605-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — | PB605-BP Dimensions ~ mm _ Dimensions ~ mm 
100 PB61-BPMS-ND 1.68 147 1.26 — | PB61-BP Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
200 6.0 125 1A PB62-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — | PB62-BP aa ee F im i 
7 400 PB64-BPMS-ND 1.76 1.54 1.32 — | PB64-BP 3.30 3.56 1.95 2.35 
600 PB66-BPMS-ND 1.84 1.61 1.38 — | PB66-BP 1780 _ ‘ oe 1 a 
800 50 45 ah PB68-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 — | PB68-BP oue 056 “T.0 Typical 
1000 PB610-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | PB610-BP 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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“MeC-Ce F r a 
M-C-C . Single Phase Bridge Rectifiers (Cont) 
Micro Commercial Components 
pc Ir 'rsm Ve Tape & Reelt| Fig. 7 — BR-6, 8 Amp, 10 Amp 
Reverse @25°C | @25° | @25°C Digi-Key Price Each Pricing McC and PB-6, 6 Amp 
Fig. | Voltage (V) | (A) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 MB805-BPMS-ND 2.20 1.98 1.65 — | MB805-BP Dimensions - mm 
100 MB81-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | mpst-8P Di._|-Min-_ Max. 
200 8.0 125 1.0 MB82-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB82-BP 584 6.86 
7 400 MB84-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB84-BP teae 4750 
600 MB86-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | _MB86-BP 0.97 1.07 
800 80 195 10 MB88-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB88-BP 370 — 
1000 : : MB810-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB810-BP 
BR-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 MB1005-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB1005-BP Fig. 8 — GBJ 
100 MB101-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | B101-BP 10, 15, and 25 Amp 
200 10 150 14 MB102-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB102-BP 
7 400 MB104-BPMS-ND 2.40 2.10 1.80 — | MB104-BP 
600 MB106-BPMS-ND 2.80 2.45 2.10 — | _MB106-BP 
800 10 450 ‘a MB108-BPMS-ND 2.80 2.45 2.10 — | MB108-BP 
1000 : MB1010-BPMS-ND 3.00 2.63 2.25 — | MB1010-BP 
GBJ — 10 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 GBJ10005-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ10005-BP 
100 GBJ1001-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1001-BP a Dimensions = mm i Dirransions — mn 
im. in. jax. im. in. jax. 
200 10 170 1.05 GBJ1002-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1002-BP 293.70 30.30 1 440 4.80 
8 400 GBJ1004-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1004-BP 19.70 20.30 J 2.50 2.90 
_BPMS-| _ rf 17.00 18.00 0.60 0.80 
600 GBJ1006-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 GBJ1006-BP fe hen a 340 
800 40 _ 105 GBJ1008-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1008-BP 10.80 11.20 0.90 +10 
1000 GBJ1010-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1010-BP 2.30 2.70 980 10.20 
3.10 3.40 7.30 7.70 
GBJ — 15 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 3.40 3.80 3.80 4.20 
50 GBJ15005-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ15005-BP a5 GE 
ig. 9 — S fi 
100 GBJ1501-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1501-BP 15 Amp, 25 Amp, 35 Amp 
200 15 240 1.05 GBJ1502-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1502-BP 
8 400 GBJ1504-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1504-BP bee: ola 
600 GBJ1506-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1506-BP 
800 15 940 ie GBJ1508-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1508-BP Dimensions - mm 
1000 GBJ1510-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ1510-BP Dim. | Min. Max. 
GBJ — 25 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant re nee 
50 GBJ25005-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBU25005-BP yes 454i 
100 GBJ2501-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2501-BP 0.96 1.07 
200 25 350 1.05 GBJ2502-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2502-BP Fn ings 
8 400 GBJ2504-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2504-BP : : 
600 GBJ2506-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2506-BP 
800 95 350 1.05 GBJ2508-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2508-BP 
1000 GBJ2510-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2510-BP 
MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier Fig. 10 — MP-50W, 
9 800 15 300 14 MB158WMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB158W 50 Amp 
MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier — ROHS Compliant 
100 MB151W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB151W-BP 
9 200 15 300 1 MB152W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB152W-BP 
400 MB154W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB154W-BP Dimensions - mm 
600 MB156W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB156W-BP Dim. | Min. Max. 
MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant ie a 
50 MB2505W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB2505W-BP jae 480 
100 MB251W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB251W-BP 0.97 1.07 
9 200 25 300 14 MB252W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB252W-BP saan ‘G0 
400 MB254W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB254W-BP : : 
600 MB256W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB256W-BP 
MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
100 MB351W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB351W-BP 
200 MB352W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB352W-BP 
9 400 35 abo 44 MB354W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB354W-BP 
600 : MB356W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB356W-BP 
800 MB358W-BPMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB358W-BP Dimensions - mm 
1000 MB3510W-BPMS-ND 5.60 4.90 4.20 — | MB3510W-BP Dim. | Min. aa 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant — 11.50 
100 MP501W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP501W-BP eS tee 
200 MP502W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP502W-BP 16.20 17.20 
LARS = ' 477 — 
46 400 5 400 12 MP504W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 MP504W-BP 1610 1740 
600 MP506W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MPS506W-BP 13.80 14.80 
800 MP508W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP508W-BP 
1000 MP5010W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP5010W-BP 
MP — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
1 600 50 400 12 MP506-BPMS-ND 4.96 4.34 3.72 — | MP506-BP 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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‘M-C-C- Zener Diodes 


Kicro Commescial Components 


Fig. 1 — DO-15 and DO-41G Fig. 2— DO-35 Fig. 3 — DO-214AA, SMB 


}+-—— 5.59 
[t+ 4.75 —+4 


Cathode A fi ; 
Mark 4.20}). Cath Fig. 5 — SOD-123 Fig. 6 — SOD-323 Fig. 7 — SOT: 


|+-3.60 
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DO-15 DO-41G DO-35 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
5.1 (38) 9.1 (46) 17 (54) 28 (62) 3.3 (28) 75 (37) 18 (46) 43 (55) 2.4 (21) 5.1 (31) 11 (41) 22 (51) 47 (61) 100 (71) 
5.6 (39) 10 (47) 18 (55) 30 (63) 3.6 (29) 8.2 (38) 20 (47) 47 (56) 2.5 (22) 5.6 (32) 12 (42) 24 (52) 51 (62) 110 (72) 
6.0 (40) 11 (48) 19 (66) 33 (64) 3.9 (30) 9.1 (39) 22 (48) 51 (57) ee ee a a if = S 2 ie ip Me 
6.2 (41) 12 (49) 20 (67) 36 (65) pol ue) a) 35 68) Ara 68 7 15 . me 62 a 140 S 
47 (32) 11 (41) 27 (50) 62 (59) lee) AED) A) (69) (39) (a) 
6.8 (42) 13 (50) 22 (58) 39 (66) 3.3 (26) 75 (36) 16 (46) 30 (56) 68 (66) 150 (76) 
5.1 (33) 12 (42) 30 (51) 68 (60) 3.6 (27) 8.2 (37) 17 (47) 33 (57) 75 (67) 
75 (43) 14 (51) 24 (59) 43 (67) 5.6 (34) 13 (43) 33 (52) 75 (61) 3.9 (28 
9 (28) 8.7 (38) 18 (48) 36 (58) 82 (68) 
8.2 (44) 15 (52) 25 (60) 47 (68) 6.2 (35) 15 (44) 36 (53) 4.3 (29) 9.1 (39) 19 (49) 39 (59) 87 (69) 
8.7 (45) 16 (53) 27 (61) 51 (69) 6.8 (36) 16 (45) 39 (54) 47 (30) 10 (40) 20 (50) 43 (60) 91 (70) 
DO-214AA (3SMBJ59) DO-214AA (SMBU53) DO-214AC (SMAJ47) DO-214AC (SMAJ59) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
11(26) 18(31) — 30(36) 5.1(38)  8.2(44) 13 (50) 19 (56) 28 (62) 47 (68) 6.2 (35) 13 (43) 27 (50) 5.1 (18) 10 (25) 20 (32) 39 (39) 
42(27) 20(82)  33(37) 5.6(39)  87(45)  14(51) 20(57) ~~ 3063) ~—«51. (69) oe (36) 15 (44) 30 (51) 5.6 (19) 11 (26) 22 (33) 43 (40) 
6 (40) 94 (46) 15 (52) 22 (58) 33 (64) (37) 16 (45) 33 (52) 6.2 (20) 12 (27) 24 (34) 47 (41) 
13(28)  22(33) 36 (38) 8.2 (38) 18 (46) 36 (53) 6.8 (21) 13 (28) 27 (35) 51 (42) 
es) Pe Se He C057) SLES 2) a1 (59) 663) 9.4 (39) 20 (47) 39 (54) 75 (22) 15 (29) 30 (36) 
8 (42) 11 (48) 17 (54) 25 (60) 39 (66) 10 (40) 22 (48) 75 (61) 8.2 (23) 16 (30) 33 (37) 
16 (30) 27 (35) 75 (43) 12 (49) 18 (55) 27 (61) 43 (67) 12 (42) 24 (49) 9.1 (24) 18 (31) 36 (38) 
DO-214AC (3SMAJ59) DO-214AC (SMAZ) SOD-123 (MMSZ52) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
5.1 (18) 9.1 (24) 16 (30) 30 (36) 51 (42) 5.1 (5V1) 9.1 (V1) 20 (20) 36 (36) 2.7 (23) 12 (42) 24 (52) 
oe ee SS ae a soa) 8) 27 
68 on 12 on 22 et 39 Ag 68 am 15 i 27 on ee) HG) SE 
7.5 (22) 13 (28) 24 (34) 43 (40) 7.5 (7V5) 16 (16) 30 (30) 6.2 (34) 16 (46) 
8.2 (23) 15 (29) 27 (35) 47 (41) 8.2 (8V2) 18 (18) 33 (33) 9.1 (39) 18 (48) 
SOD-123 (BZT52C) SOD-323 (MMXZ52) SOD-323 (BZT52C) SOT-23 (BZX84C) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
2.4 (2V4) 11 (11) 39 (39) 2.7 (23) 13 (43) 39 (59) 2.7 (2V7) 15 (15) 5.1 (5V1) 27 (27) 
3.9 (3V9) 12 (12 3.9 (3V9) 24 (24) 5.6 (5V6 39 (39 
5.4 un ne aes aie aC) ZOE) 75 es 2 
5.1 (31) 24 (52) 9.1 (V1) 36 (36) 
5.6 (5V6) 24 (24) 40 (10) 39 (39) 9.1 (V1) 
9.1 (9V1) 33 (33) 5.6 (32) 27 (54) 12(12) 14 (11) 
10 (10) 36 (36) 9.1 (39) 36 (58) 13 (13) 15 (15) 
Zener Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Value Range Watts Part No.t 10 100 1,000 Part No.t Qty. Pricing 
DO-15 
1 541 ~51 5.0 1N53(Code)BTPMSCT-ND 3.90 31.20 234.00 1N53(Code)BTPMSTR-ND 4,000 156.00/M 
DO-41G 
F 3.3 ~ 39 1.0 1N47(Code)A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 1N47(Code)A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
43-75 1.0 1N47(Code)A-TPCT-ND 175 14.00 105.00 1N47(Code)A-TPTR-ND 5,000 70.00/M 
DO-35 
P 2.4 ~39 05 1N52(Code)B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 1N52(Code)B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 
43 ~ 150 05 1N52(Code)B-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 1N52(Code)B-TPTR-ND 10,000 40.00/M 
DO-214AA 
‘i 11 ~39 3.0 3SMBJ59(Code)BTPMSCT-ND 475 38.00 285.00 3SMBJ59(Code)BTPMSTR-ND 3,000 190.00/M 
54 ~51 5.0 SMBJ53(Code)B-TPMSCT-ND 10.00 80.00 600.00 SMBJ53(Code)B-TPMSTR-ND 3,000 400.00/M 
DO-214AC 
6.2~75 2.0 SMAJ47(Code)A-TPCT-ND 275 22.00 165.00 SMAJ47(Code)A-TPTR-ND 7,500 110.00/M 
4 51~51 15 SMAJ59(Code)BTPMSCT-ND 3.25 26.00 195.00 SMAJ59(Code)BTPMSTR-ND 7,500 130.00/M 
51 ~51 3.0 3SMAJ59(Code)B-TPMSCT-ND 455 39.00 292.50 3SMAJ59(Code)B-TPMSTR-ND 7,500 260.00/M 
51 ~39 1.0 SMAZ(Code)-TPMSCT-ND 275 22.00 165.00 SMAZ(Code)-TPMSTR-ND 7,500 110.00/M 
SOD-123 
5 2.4~39 05 BZT52C(Code)-TPMSCT-ND 1.85 14.80 111.00 BZT52C(Code)-TPMSTR-ND 3,000 74.00/M 
27 ~39 05 MMSZ52(Code)B-TPMSCT-ND 1.50 12.00 90.00 MMSZ52(Code)B-TPMSTR-ND 3,000 60.00/M 
SOD-323 
P 27 ~39 02 BZT52C(Code)S-TPMSCT-ND 2.00 16.00 120.00 BZT52C(Code)S-TPMSTR-ND 3,000 80.00/M 
27 ~39 02 MMXZ52(Code)B-TPMSCT-ND 1.50 12.00 90.00 MMXZ52(Code)B-TPMSTR-ND 3,000 60.00/M 
SOT-23 
7 51 ~39 35 BZX84C (Code)-TPMSCT-ND 1.25 10.00 75.00 BZX84C (Code)-TPMSTR-ND 3,000 50.00/M 


t For complete part number, substitute the corresponding code from the Value Chart for (Code). 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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°M-C-C- 
Micro Commercial Components. Transistors D Reel” 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOT-363 Fig. 4 — SOT-563 


Dimensions - mm nN Dimensions - mm aemensians a - Dimensions - mm 
Dim.| Min. — Max. F Dim.] Min. Max. u A 10.40 0.30 a Dim. | Min. Max. 
280 3.04 180 2.20 1151.35 A O15 0.30 
210 2.64 115 135 200 «20 Pits 110 1.25 
120 140 2.00 2.20 (0.65 Nominal 155 1.70 
0.89 1.03 (0.65 Nominal) 0.30 0.40 (0.50 Nominal) 
178 2.05 120 1.40 130 220 0.90 1.10 
0.45 0.60 0.30 0.40 sab 0.10 1.50 1.70 
0.013 0.100 = — 0.100 0.90 1.00 0.56 0.60 
0.89 1.12 4 090 1.00 D5 1040 0.10 0.30 
0.085 0.180 «| a 0.100 0.250 O10 (095 010 0.18 
0.37 0.51 rtd aot 0.30 0.40 
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Fig. 6 — TO-92 Fig. 7 — TO-220 / TO-220AB 


Dimensions - mm pA+ 
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Dimensions - mm 

Min. Max. | Dim. 
14.22 15.88 
9.65 10.67 
2.54 3.43 
5.84 6.86 
8.50 9.35 
_ 6.35 
12.70 14.73 


Dim. | Min. Max. 


150. 1.70 — 
0.75 0.85 Dimensions - mm 


1.45 1.75 Dim.| Min. Max. 
(0.50 Nominal) 433. 4.83 
090 1.10 430 4.83 
— 0.100 13.97 14.97 J 
0.70 0.80 0.36 0.56 1. Base ae 
0.100 0.200 330 3.96 2.Collector +! 
0.25 0.35 244 2.64 3. Emitter 
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Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Vceo|“ce(sat)| 'c Pd | Digi-Key Pricing Pricing | McC Voeo| “ce(sat)| 'c Pd_| Digi-Key Pricing Pricing | MCC 
(Vv) | (Vdc) |(ma)} Hee | (mw) |Part No. 10 100 | 3,000 | Part No. (V) | (Vdc) |(ma)} Hee | (mw)| Part No. 10 100 | 3,000 | PartNo. 
Fig. 2 - SOT-323 
Fig. 1 - SOT-23 I] 020] 200) 100 | — | MMSTS906TPMSCT-ND T00 8.00] 40.007 | MMISTS906-TP 
= ql = : 40 | 040 | — | 100 | 200 |MMST4403TPMSCT-ND 100 8.00 | 40.00/m | MMST4403-TP 
oe on preg ec uae on aoe ee 60 | 060 | —| 100 | 200 |MMST2907ATPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMST2907A-TP 
40 | 0.20 | —| 100 | 350 |MMBT3904TPMSCT-ND ‘45 3.60 | 18.00/M | MMBT3904-TP 150] 020 | —| 60 | 200 aes ie 3 SOT. 363° 8.00 == | MMSTS401=TP 
Bee el ee ee ea Bee caan'| oe oree MMTane 40] 025 200] 300 | 200 | MMDTSO06-TPCT-ND 225 18.00 ] 90.00/M | MMDT3906-TP 
ast ps0 11001 20" 325 Eee oa UM BORICTP 4o | 0.40 | 200) 300 | 200 | DMMT3906-TPCT-ND 3.00 24.00 |120.00/m | DMMT3906-TP 
; ; ; ; 40 | 0.40 | 600) 300 | 200 | MMDT4403-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M | MMDT4403-TP 
45 | 0.50 |100| 450 | 225 |BC847B-TPCT-ND 75 ~~ 6.00 | 30.00/M | 8C847B-TP t50| 020 | 500/ 240 | 200 (RANGRRaieeceinn ee 2 | MMDTEAD LTP 
45 | 0.50 |100| 800 | 225 |Bc847C-TPCT-ND 75 ~—-6.00 | 30.00/M | BC847C-TP : Fla. 4 SOT S63 5 
60} 0.25 | 500} 100 | 350 | MMBTAOSTPMSCT-ND 1.50 12.00 ] 60.00/M | MMBTAQS-TP 40 | 0.25 ]-200] 100 | — ]MMDT3906VTPMSCT-ND 200 16.00 ] 80.00/M | MMDT3906V-TP 
80 | 0.25 |500| 100 | 350 |MMBTAO6TPMSCT-ND 150 12.00 — | MMBTAQ6-TP 45 | |400| — |-310 IBGE ECC RNG sis: aoioa'4| veo ooaM| BCRSTAVETP 
160} 0.50 | 600) 200 | 300 |MMBT5551-TPCT-ND ‘90 7.20 | 36.00/M | MMBT5551-TP Fig-5 - SOT-S23- - : 
soo| 0.50 | — | 40 | 300 [MMBTAd2TPMSCT-ND 150 12.00 | 60.00/M | MMBTA42-TP 40-1 025-1 2001 300-1 1507 A SRRSOREEaNeT 150-1500 = MIMBTS006T-TP 
Fig. 2 - SOT-323 60 | 0.40 | 600| 300 | 150 |MMBT2907AT-TPCT-ND 150 12.00 — | MMBT2907AT-TP 
40 | 0.25 |—] 100 | — |MMST3904TPMSCT-ND 100 8.00 | 40.00/M | MMST3904-TP Fig. 6 - TO-92 
40 | 0.40 | —| 100 | 200 |mmsta4o1TPMscT-ND 1.00 8.00 | 40.00/m | MmsT44o1-TP 4 | 040 |=) 300 | 600 [2NSS06-APCT-NDT 60 £80] 39.007 | 2NSO06-AP 
40 | 060 |—J 100 | 200 |mmst2222ATPMSCT-ND 1.00 —«8.00 | 40.00/M | MMST2222A-TP 40 | 0.75 | — | 300 | 600 | 2N4403-APCT-ND+ ‘60 4.80 | 39.00/M | 2N4403-AP 
45 | 0.25 | 100] 220 | — |BC847AW-TPCT-ND ‘95 7.60 | 38.00/M | BC847AW-TP 60 | 1.60 | — | 300 | 600 | PN2907A-APCT-NDt ‘604.80 _| 39.00/M | PN2222A-AP 
45 | 0.25 |100| 450 | — |BC847BW-TPCT-ND ‘95 7.60 | 38.00/M | BC847BW-TP Fig. 7 - TO-220 
50 | 0.25 | 100] 800 | — |BC847CW-TPCT-ND ‘957.60 | 38.00/M | BC847CW-TP 40] 120 | SA] 75 | 2W |TIP32-BP-ND 525 45.00 —] TIP32-BP 
160} 015 |—| 80 | 200 |MMST55S51TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/m | MMST5551-TP 60 | 1.20 | 3A) 75 | 2W |TIP32A-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP32A-BP 
300 | 0.50 |200| 40 | — |MMSTA42TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMSTA42-TP 60 | 1.20 | 5A | 1,000] 2W | TIP125-BP-NDA 12.25 105.00 — | TIP125-BP 
Fig. 3 - SOT-363 so | 1.20 | 5A| 1.000) 2w |TIP126-BP-NDA 1225 105.00 — | TIP126-BP 
4] 0.30 [200] 300 | 200 /MMODTS004-TPCT-ND 225 18.00 ] 90.00M | MMDT3904-1P Ay eae ea oe Doe 12.26 108.90 = ieee 
40 | 0.30 |200] 300 | 200 |pMMT3904-TPCT-ND 3.00 24.00 |120.00/m | pMMT3904-TP 400] 420 | 2a | 7s | ow FABoetaSiD {00 9000 = htieiogee 
40 | 0.30 |600] 300 | — |mmoT22220-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/m | mMoT2222A-TP joo! 420 | 5A | 10001 ow IreZeeinDN 1295 40500 = | ipao7Ap 
40 | 0.40 |600) 300 | 200 |MMDT4401-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/m | mMDT4401-TP 
45 | 0.25 | 100} 630 | 200 |BC847BS-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M | BC847BS-TP * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ‘ 
160 | 0.15 | 200] 250 | 200 _|MMDTS5551-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M | MMDT5551-TP For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. Box qty. 2,000. A Darlington 
Fig. 4 - SOT-563 Sate , 
w [030 [200 00 | 200 [MMNTSOOAVTPMSCT-ND 2007600 [ sooo [umorseoavap_| Digital Transistors 
Fig. 5 - SOT-523 : 
40 | 0.20 ]200] 300 | 150 |MMBT3904T-TPCT-ND 150 12.00 — | MMBT3904T-TP Se Ee en eS eae cut ape Lelie ee 
40 | 0.30 |600) 300 | 150 )MMBT2222AT-TPCT-ND 150 12.00 | 60.00/m | MMBT2222AT-TP ea HEN Maca lat Key Fa ee ee 
45 | 0.25 |100| 222 | 150 |Bc847aT-TPCT-ND 150 12.00 — | BCB47AT-TP (Ger) | ue) |i) (lie) | eri , aniNGS 
45 | 0.25 |100| 800 | 150 |BC847CT-TPCT-ND 150 12.00 | 60.00m | Bcaa7cT-TP ae VE ee NPN eee ee ee RT| 
Fig C= Too WBZ 50200] BODO OT CHTaZURTP 
40) 0.20 | — | 300 | 600 /2NSaCHEARCTNDT 60 4.80 | 39.00/M | 2N3904-AP 12 | 100 | 80 | 286 | DTC123JUA-TPMSCT-ND 130 10.40 | 52.00/M | DTC123JUA-TP 
40 | 0.75 | — | 300 | 600 |2N4401-APCT-NOt 60 ___4.80_| 39.00/M_| 2N4401-AP 40 | 30 | 56 | 286 | DTC124EUA-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC124EUA-TP 
Fig. 7 - TO-220 40 | 50 | 30 | 13. | DTC114EUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTC114EUA-TP 
40] 0.70 | 1A] 20 | SOW |TIP29-BP-ND 5.25 45.00 — TiP29-BP 40 [100 | 68 | 61.1 | DTC144EUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTC144EUA-TP 
60 | 0.70 | 1a | 20 | 30w |T1P294-BP-ND 5.25 45.00 — | Tip29A-BP 40 [70 | 68 | 13 | DICT14YUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTC114YUA-TP 
60 | 150 | 6a] 15 | 65 |TIP41A-BP-ND 10.50 90.00 — | Tip41a-BP 50 | 100 | 100 | 13 | DTC114TUA-TPMSCT-ND 115 9.20 | 46.00/M | DTC114TUA-TP 
60 | 2.50 | 5a | 1,000 | 65 |T1P120-BP-ND 12.25 105.00 — | TIP120-BP 50_| 100 | 100 | 61.1 | DTC144TUA-TPMSCT-ND 140 11.20 | 56.00/M | DTC144TUA-TP 
60 | 250 | 8a | 200 | sow |TIP100-BP-ND 12.25 105.00 — | Tip 100-BP SOT-523 
80 0.70 | 1A! 20 | 30W |TIP29B-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP29B-BP 40 70 68 13 | DTC114YE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTC114YE-TP 
80 950 | 8A | 200 | 80W |TIP101-BP-ND 12.25 105.00 — | TIP101-BP 40 30 56 28.6 | DTC124EE-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC124EE-TP 
100} 0.70 | 1A | 20 | 30W |TIP29C-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP29C-BP 40 100 68 61.1 | DTC144EE-TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | DTC144EE-TP 
400! 1.50 | 64 | 15 | 65W |TIP41C-BP-ND 10.50 90.00 — | TIP41C-BP 50 100 80 2.2 | DTC123JE-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC123JE-TP 
fap = f 50 | 100 | 100 | 13. | DTC114TE-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTC114TE-TP 
OT aD | BA 1.000 | eM een ieee ea = | Tete 50 | 100 | 100 | 61.1 | DTC144TE-TPMSCT-ND 130 10.40 | 52.00/M | DTC144TE-TP 
Fig. 7 - TO-220AB ————————— ES ——S 
oF ee | oa) at oow Cetaeee feat Jee See 5) 100 | 80 | 286 | DTAT23JUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | S0.00/M | DTATZ3JUA-TP 
ao | 30 | 3a. | 20. | sow CHER Etat BoEe acon 22 | esimap 5 | 100 | 80 | 611 | DTA143ZUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA143ZUA-TP 
a | a0 | 28 | a0 | sow OBreeNG ieoe -dne.04 Seren to | 30 | 56 | 286 | DTAI24EUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA124EUA-TP 
io | 420. | 3a | 20. | sow TABeteetn Son aban pa to | 30 | 68 | 61.1 | DTAI44EUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA144EUA-TP 
jon} gap | ea | soo | sow MOnEtonE sgn denon =| seeee to |_50 | 30 | 13 | DTA114EUA-TPMSCT-ND 115 9.20_| 46.00/M_| DTA114EUA-TP 
: . ‘ 10 [100 | 30 | 6.11 | DTAI43EUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTAT43EUA-TP 
50_| 100 | 100 | 13 | DTA114TUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA114TUA-TP 
Fig. 1 - SOT-23 SOT-523 
40 | 0.25 | —] 300 | 350 |MMBT3906-TPCT-ND a 3.60 — | MMBT3906-TP 5 | 100 | 80] 286 ) DIATZ3JE-TPMSCT-ND 125 10.00] SO.00/M | DTATZ3JE-1P 
40 | 0.40 | —| 300 | 350 |mmBr4403-TPCT-ND ‘55 ~~ 4.40 | 22.00/M | MMBT4403-TP 5 | 100 | 80 | 611 | DTA143ZE-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA143zE-TP 
60 | 0.25 |500) 100 | 225 |MMBTASS-TPCT-ND 115 9.20 | 46.00/M | MMBTASS-TP to | 30 | 56 | 286 | DTA124EE-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA124EE-TP 
60 | 1.30 |100] 75 | 350 |MMBT2907A-TPMSCT-ND ‘45 3.60 | 18.00/M | MMBT2907A-TP 10 | 30 | 68 | 61.1 | DTA144EE-TPMSCT-ND 1.40 11.20 | 56.00/M | DTA144EE-TP 
so | 0.25 |500| 100 | 225 |MMBTAS6-TPCT-ND 115 9.20 | 46.00/m | MMBTAS6-TP to | too | 30 | 6.11 | DTAt43EE-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTA143EE-TP 
150} 0.50 | 600] 200 | 300 |MMBT5401-TPCT-ND ‘907.20 | 36.00/M | MMBT5401-TP 50_| 100 | 100 | 13 | DTA114TE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA114TE-TP 
300 | 0.50 |300| 200 | 300 |MMBTA92-TPCT-ND ‘90 7.20 | 36.00/M | MMBTA92-TP + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1331 


CS Microsemi. Power Diodes 


Fig. 3 — DO-214AB Fig. 4 — Half Pak 


[ 
|e 


Fig. 5 — MD3CC Fig. 6 — TO-220AB z Fig. 7 — TO-220AC 
92.20 + Base | Base 
+ 80.01 (Cathode) (Cathode) 
[7734.92 —| B&se 
° © F (Cathode) 
Working Avg. Forward Max. Surge 
Peak Reverse Current Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Microsemi 
Fig. Voltage IF (AV) lFsM Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 50 30A 600A SBR3050-ND 17.72 159.48 1329.00 | — _ —| SBR3050 
2 50 80A 1200A SBR8050-ND 19.88 178.92 1491.00 | — = —| SBR8050 
15 80A 1200A SBR8215-ND® 20.92 188.28 1569.00 | — = —| SBR8215 
45 3A 150A LSM345JCT-ND 4.13 27.50 220.00 LSM345JTR-ND 3,000 1375.00/M | LSM345J 
2 45 5A 250A LSM545JCT-ND 5.03 33.50 268.00 | — = —| LSM545J 
4 15 240A 3500A HS24515-ND 51.32 461.88 3849.00 | — = —| HS24515 
5 50 300A 2000A CPT30050-ND 64.28 578.52 4821.00 | — _ — | CPT30050 
6 150 20A 225A FST20150-ND 3.60 32.40 270.00 | — = —| FST20150 
180 30A 250A FST31180-ND 3.60 32.40 270.00 | — = —| FST31180 
7 45 16A 300A MS1645-ND 3.20 28.80 240.00 | — = —| MS1645 
45 16A 300A MS1645E3-ND® 3.20 28.80 240.00 | — = —| MS1645E3 
8 100 30A 350A FST30100-ND 6.24 56.16 468.00 | — = — | FST30100 
100 50A 400A FST50100-ND 9.80 88.20 735.00 | — = —| FST50100 


@ RoHS Compliant 


D | odes Fig. 1 — TO-220 Fig. 2— TO-247 
10.66 16.26 
rary ay 5 = as rT 
VRM Ic VE Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. Part No. 1 25 100 Part No. Cathode! : fe) 
21.46 TO-O 
‘ 1000 15 3.0 APT15DQ100KGMP-ND 2.12 47.70 159.00 | APT15DQ100KG | 
600 15 24 APT15DQ60KGMP-ND 1.76 39.60 132.00 | APT15DQ60KG i = 
1000 30 3.0 APT30DQ100BGMP-ND 4.48 100.80 336.00 | APT30DQ100BG 20.32 
600 30 24 APT30DQ60BGMP-ND 3.64 81.90 273.00 | APT30DQ60BG 
2 | ie Anode 
1200 60 3.3 APT60DQ120BGMP-ND 7.80 175.50 585.00 | APT60DQ120BG Gaihod 
——<—<—=+ athode 
600 60 24 APT60DQ60BGMP-ND 5.28 118.80 396.00 | APT60DQ60BG 


Fig. 1 — TO-247 Fig. 2— T-MAX™ 
x 6.26, 
VCES le} Icom Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. (A) Part No. 1 25 100 Part No. 

600 56 65 APT15GP60BDQ1GMP-ND 10.16 228.60 762.00 | APT1S5GP60BDQ1G 
1 600 100 120 APT30GP60BGMP-ND 15.00 337.50 1125.00 |APT30GP60BG G: GATE 

600 100 120 APT30GP60BDQ1GMP-ND 16.36 368.10 1227.00 |APT30GP60BDQ1G i Boe 
2 600 100 160 APT40GP60B2DQ2GMP-ND 24.72 556.20 1854.00 |APT40GP60B2DQ2G 


MOSFETs/FREDFETs 


Fig. 1 — 
TO-247(B) 
T-MAX™(B2) 
Vps Ic RDS (on) Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. | Avg. (A) Max. 0 Part No. 1 25) 100 Part No. 
1000 14 0.90 APT14M100BMP-ND 14.96 336.60 1122.00 | APT14M100B 
500 24 0.14 APT24F50BMP-ND 9.56 215.10 717.00 | APT24F50B 
1 500 30 0.19 APT30F50BMP-ND 10.68 240.30 801.00 | APT30F50B 
500 42 0.14 APT42F50BMP-ND 20.20 454.50 1515.00 | APT42F50B 
600 56 0.13 APT56M60B2MP-ND 32.16 723.60 2412.00 | APTS6M60B2 
2 1000 31 0.40 APT31M100LMP-ND 35.68 802.80 2676.00 | APT31M100L 
~ |S: SOURCE 
3 500 38 0.10 APT38M50JMP-ND 52.24 1175.40 3918.00 | APT38M50J i cate 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1332 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


<< Microsemi. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 


Fig. 1 — POWERMITE® Fig. 2— POWERMITE®3 Pin 1 Fig. 3— POWERDI™5 
—— 
Cathode o—— PES 
A ——— Pin 3. 
f2.05- Cathod anod Pin 2 Bottomside 
L- athode node Heat Sink Left Pin F 
if { | : oe 10 Bottomside 
4.91 B 7 Heat Sink 
| ; -—#—0 Pin 1 Right Pin 
iL __] see Pin3 0 ; 
Pama : Bottomside '—¢—0 Pin 2 
Anode Heat Sink 
Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM Pricing Tape and Reel 
Fig. (A) (Vv) (vy) (A) (mA) 1 10 100 Qty. Pricing 
POWERMITE 
20 0.65 3.0 0.4 UPS120E3CT-ND .96 8.64 72.00 UPS120E3TR-ND 3,000 600.00/M 
1A 1.0 20 0.595 2.0 0.01 UPS120EE3CT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS120EE3TR-ND 3,000 625.00/M 
é 40 0.75 3.0 0.4 UPS140E3CT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS140E3TR-ND 3,000 625.00/M 
40 0.45 1.0 0.4 UPS140CT-ND 5.70 4750 380.00 = = = 
1B 1.0 20 0.65 3.0 1.0 UPS5817E3CT-ND 84 756 63.00 UPS5817E3TR-ND 3,000 525.00/M 
. 40 0.85 3.0 1.0 UPS5819E3CT-ND 88 792 66.00 UPS5819E3TR-ND 3,000 550.00/M 
POWERMITE3 
3.0 40 0.50 3.0 0.5 UPS340E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPS340E3TR-ND 5,000 810.00/M 
3.0 60 0.63 3.5 0.2 UPS360E3CT-ND 1.52 13.68 114.00 UPS360E3TR-ND 5,000 855.00/M 
3.0 100 0.76 3.0 0.2 UPS3100E3CT-ND 1.68 15.12 126.00 UPS3100E3TR-ND 5,000 945.00/M 
5.0 40 0.54 5.0 0.5 UPS540E3CT-ND 1.76 15.84 132.00 UPS540E3TR-ND 5,000 990.00/M 
5.0 60 0.69 5.0 0.2 UPS560E3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS560E3TR-ND 5,000 1035.00/M 
2A 5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100E3CT-ND 1.96 1764 147.00 UPS5100E3TR-ND 5,000 1102.50/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100HE3CT-ND 2.00 18.00 150.00 UPS5100HE3TR-ND 5,000 1125.00/M 
7.0 60 0.60 7.0 0.1 UPS760E3CT-ND 1.92 17.28 144.00 UPS760E3TR-ND 5,000 1080.00/M 
8.0 35 0.51 8.0 1.4 UPS835LE3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS835LE3TR-ND 5,000 1035.00/M 
8.0 40 0.37 3.0 5.0 UPS840E3CT-ND 2.02 18.22 151.80 UPS840E3TR-ND 5,000 1138.50/M 
10.0 40 0.51 10.0 0.3 UPS1040E3CT-ND 2.36 21.24 177.00 UPS1040E3TR-ND 5,000 1327.50/M 
2B 2x 5.0 40 0.48 5.0 0.15 UPS1040CTE3CT-ND 3.80 34.20 285.00 UPS1040CTE3TR-ND 5,000 2137.50/M 
POWERDI5S 
a 3.0 200 0.78 3.0 0.01 UPDS3200E3CT-ND 3.00 2700 225.00 UPDS3200E3TR-ND 5,000 1687.50/M 
5.0 100 0.71 5.0 0.01 UPDS5100HE3CT-ND 2.20 19.80 165.00 UPDS5100HE3TR-ND 5,000 1237.50/M 
=gs ® 
Ultra Fast Rectifiers POWERMITE Riots ora 
[2.05 | Cathode Anode 
Tape and Reel val Tt 
VR IF IFSM Pq Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing | 
Fig. (Vv) (A) (A) (W) | Part No. ‘J 10 100 Part No. 3,000 1.91 O 
1 600 2 20 2.5 UPR60E3CT-ND 2.08 18.72 156.00 | UPR60E3TR-ND 1300.00/M I 
50 2.5 25 = UPRS5E3CT-ND 1.32 11.88 99.00 | UPR5E3TR-ND 825.00/M 
2 100 2.5 25 = UPR10E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 | UPR10E3TR-ND 900.00/M 
150 2.5 25 — UPR15E3CT-ND 1.56 14.04 11700 | UPR15E3TR-ND 975.00/M 


500mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5278 


oe | Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
4W/2W 27.94 Zener _Test Zener _Test Zener _Test Zener _Test Zener _Test 
g Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
W@lt Ia Vz@ It Izt Vz @ Izt It Wz@tzt iat Vz@Izt— iat 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
LI. canose ; Cathode 38] | Cathode 24 24 20 30 47 20 48 18 7.0 55 28 45 66 68 18 
Mark Mane 24 28 20 33 6.0 20 49 19 6.6 60 42 3.0 67 75 17 
| - 26 3.3 20 36 75 20 51 24 5.6 61 47 27) 68 82 1:5 
27 3.6 20 40 10 20 52 24 5.2 62 51 25 72 110 1 
B 28 3.9 20 42 12 20 53 25 5.0 64 60 21 74 130 0.95 
29 43 20 47 17 74 54 27 46 65 62 2.0 75 140 0.90 
1W Series, 2W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 
DO-41 Glass Zener Diodes Nominal Zener Voltage Nominal Zener Voltage Nominal Zener Voltage Nominal Zener Voltage 5W Series, 
1N4736A — 1N4763A Wz It Wz It Wz it Wz It T-18 Silicon Zener Diodes 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
ae ae 36 3.6 139 15 15 33.4 39 39 128 92 82 61 1N5376B 
Vz let 43 43 116 17 17 29.4 43 43 11.6 91 a1 55 nagutar arr 
(Value) (Volts) (mA) 6.2 6.2 80.5 18 18 27.8 47 47 10.6 440 410 45 Voltage Current 
7 1 7 68 68 73.5 19 19 26.3 51 51 9.8 : (Value) Vz S 
130 130 3.8 
43 43 49 75 75 66.5 22 22 22.8 56 56 9.0 
56 47 55 12 12 45 27 27 18.5 62 62 8.1 180 180 2.8 6 87 15 
63 91 2.8 13 13 38.5 33 33 15.1 75 75 6.7 200 200 25 
DC Power Voltage Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Microsemi 
Fig. Dissipation See Chart Part No.* 1 10 100 Part No.* 4,000 8,000 10,000 Part No.* 
1 500 mW 2.4V — 140V 1N52(Value)DO35MSCT-ND 1.20 8.40 60.00 1N52(Value)DO35MSTR-ND _ - 210.00/M 1N52(Value)DO35 
9 1W 6.8V —91V 1N47(Value)ADO41MSCT-ND 25 1.65 13.20 1N47(Value)ADO41MSTR-ND 74.00/M 59.00/M = 1N47(Value)ADO41 
2W 3.6V — 200V 2EZ(Value)D5D041MSCT-ND 1.42 9.45 75.60 2EZ(Value)D5D041MSTR-ND 425.00/M 340.00/M _ 2EZ(Value)D5D041 
3 5W 87V — 130V 1N5376BMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 = = - _ 1N5376B 


* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 


POWERMITE™ Pin Diodes 


Anode Cathode 


Maximum Average Power) Maximum Maximum Maximum Cut Tape Tape and Reel { 
Reverse Voltage | Dissipation | Capacitance |Reverse Current | Forward Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Microsemi 1.91 
(Vv) (Ww) (pF) (WA) (Vv) Part No. fl 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. | 
100 2.5 1.6 10 1.0 UPP1001E3CT-ND 2.80 2.52 2.10 | UPP1001E3TR-ND 1750.00/M_| UPP1001E3/TR7 
50 2.5 1.0 _ 1.0 UPP9401E3CT-ND 272: 2.45 2.04 | UPP9401E3TR-ND 1700.00/M | UPP9401E3/TR7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1333 


2tENESAS NEW! Mosfets 


Features: * Power switching * Capable of 4.5V gate drive » Low drive current * High density mounting * Low on-resistance 


WPAK 


Bottom View 


4 
G 


1. Source 
2. Source 1. Source 5. Drain 1. Source 5. Drain 
3. Source 2. Source 6. Drain 2. Source 6. Drain 
4. Gate 3. Source 7. Drain 3. Source 7. Drain 

4. Gate 8. Drain 4. Gate 8. Drain 


Maximum Ratings Rps(on) (mQ) Tape and Reel 
Vpss| Vess Ip | Pech Vgs=4.5V Vgs=10V Qgd | Qg | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Renesas 
Package | (V) (V) (A) | (W) Typ. Max. Typ. Max. (nC) | (nC) | Part No. 1 25 100 | Part No. 2,500 Part No. 
N-Channel 
30 +20 60 65 21 29 1.6 21 88 42 | RUKO328DPB-00#JOCT-ND 1.74 38.75 139.50 | RUKO328DPB-00#JOTR-ND 868.00/M RJKO328DPB-00#J0 
30 +20 55 60 24 3.4 1.8 2.3 7.3 35 | RUKO329DPB-00#JOCT-ND 1.57 35.00 126.00 | RUKO329DPB-00#JOTR-ND 784.00/M RJKO329DPB-00#J0 
LFPAK 30 +20 45 55 28 3.9 24 27 5.8 27 | RJKO330DPB-00#JOCT-ND 1.37 30.63 110.25 | RJKO330DPB-00#JOTR-ND 686.00/M RJKO330DPB-00#J0 
30 +20 40 50 3.5 49 2.6 3.4 48 22 | RJKO331DPB-00#JOCT-ND 1.20 26.88 96.75 | RJKO331DPB-00#JOTR-ND 602.00/M RJK0331DPB-00#J0 
30 +20 35 45 5.0 7.0 3.6 47 3.0 14 | RJKO332DPB-00#JOCT-ND 1.01 22.50 81.00 | RUKO332DPB-00#JOTR-ND 504.00/M RJKO332DPB-00#J0 
30 | +16/-12 | 30 45 10 13 67 8.0 15 8 RJKO305DPB-00#J0CT-ND 98 21.88 78.75 | RJKO305DPB-00#JOTR-ND 588.00/M RJKO305DPB-00#J0 
30 +20 65 65 1.9 27 1.5 2.0 10.5 | 49 | RJKO346DPA-00#J0CT-ND 1.76 39.38 141.75 | RUKO346DPA-00#JOTR-ND 882.00/M RJKO346DPA-00#J0 
30 +20 50 55 25 3.5 1.9 25 ih 34 | RUKO348DPA-00#JOCT-ND 1.37 30.63 110.25 | RUKO348DPA-00#JOTR-ND 686.00/M RJKO348DPA-00#J0 
30 +20 45 50 31 43 24 34 5.3 25 | RUKO349DPA-00#JOCT-ND 1.18 26.25 94.50 | RJKO349DPA-00#JOTR-ND 588.00/M RJKO349DPA-00#J0 
30 +20 40 45 43 6.0 3.2 42 37 17 | RJKO351DPA-00#JOCT-ND 98 21.88 78.75 | RJKO351DPA-00#JOTR-ND 490.00/M RJK0351DPA-00#J0 
WPAK 30 +20 35 40 5.4 7.6 4.0 5.2 3.0 14 | RJKO353DPA-00#JOCT-ND 90 20.00 72.00 | RUKO353DPA-00#JOTR-ND 448.00/M RJKO353DPA-00#J0 
30 +20 30 25 11.8 16.5 8.2 10.7 1.4 6.3 | RJKO355DPA-00#J0CT-ND 67 15.00 54.00 | RUKO355DPA-00#JOTR-ND 336.00/M RJKO355DPA-00#J0 
30 +20 35 35 8.0 11.2 6.0 78 2.2 10 | RJKO364DPA-00#JOCT-ND 87 19.38 69.75 | RJKO364DPA-00#JOTR-ND 434.00/M RJKO364DPA-00#J0 
30 +20 30 30 9.6 13.4 7.0 94 17 7.6 | RJKO365DPA-00#J0CT-ND 78 17.50 63.00 | RJKO365DPA-00#JOTR-ND 392.00/M RJKO365DPA-00#J0 
30 +20 25 30 12.0 16.8 8.5 14 15 6.8 | RJKO366DPA-00#J0CT-ND 56 12.50 45.00 | RJKO366DPA-00#JOTR-ND 280.00/M RJKO366DPA-00#J0 
30 +20 20 25 16 22.4 nl 14.3 1.3 6.2 | RJKO368DPA-00#J0CT-ND 67 15.00 54.00 | RJKO368DPA-00#JOTR-ND 336.00/M RJKO368DPA-00#J0 
30 +20 22 25 3.2 45 2.6 3.4 7.0 34 | RUKO348DSP-00#JOCT-ND 1.26 28.13 101.25 | RUKO348DSP-00#JOTR-ND 630.00/M RJKO348DSP-00#J0 
30 +20 20 25 3.6 5.0 2.9 3.8 5.3 25 | RUKO349DSP-00#JOCT-ND 1.06 23.75 85.50 | RJKO349DSP-00#JOTR-ND 532.00/M RJKO349DSP-00#J0 
30 +20 18 2.0 5.5 7.0 4.3 5.6 3.4 16 | RJKO352DSP-00#JOCT-ND 87 19.38 69.75 | RUKO352DSP-00#J0TR-ND 434.00/M RJKO352DSP-00#J0 
30 +20 18 2.0 5.9 8.3 45 5.9 3.0 15 | RJKO353DSP-00#JOCT-ND 78 17.50 63.00 | RJKO353DSP-00#JOTR-ND 392.00/M RJKO353DSP-00#J0 
SOP-8 30 +20 16 2.0 75 10.5 5.4 7.0 25 12 | RJKO354DSP-00#JOCT-ND 70 15.63 56.25 | RJKO354DSP-00#J0TR-ND 350.00/M RJKO354DSP-00#J0 
30 +20 12 1.8 12.0 16.8 8.5 14 1.4 6.0 | RJKO355DSP-00#J0CT-ND 59 13.13 47.25 | RJKO355DSP-00#JOTR-ND 294.00/M RJKO355DSP-00#J0 
30 +20 cm 2.0 12.5 17.5 9.0 11.7 15 6.8 | RJKO366DSP-00#J0CT-ND 56 12.50 45.00 | RJKO366DSP-00#JOTR-ND 280.00/M RJKO366DSP-00#J0 
30 +20 9 18 16 22.5 12 15.6 As2 5.6 | RJKO369DSP-00#JOCT-ND 50 11.25 40.50 | RJKO369DSP-00#JOTR-ND 252.00/M RJKO369DSP-00#J0 
30 +20 8 1.8 19 27 14 19 1.0 3.8 | RJKO371DSP-00#JOCT-ND 48 10.63 38.25 | RJKO371DSP-00#JOTR-ND 238.00/M RJK0371DSP-00#J0 


@Reel” 


RO SEMICOND TO Mosfets Dimensions in (mm) 
8-SOIC, 8-SOP 
Typical PD —3.9—| 
VDSS Rps @ Ves ID IDP | Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 5 : rh 
Package (V) (on) (Vv) (A) (A) | (W) | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
N-Channel 
27m0 45 6.5 26 RSSO65NO3TBCT-ND 715 15.03 45.09 | RSSO6SNO3TBTR-ND 2,500 | 238.00/M | RSSO65NO3TB 
15m 45 9 36 RSSO9ONO3TBCT-ND 15 15.03 45.09 | RSSOQONO3TBTR-ND 2,500 | 238.00/M | RSSO90N03TB 
12.5m0 45 10 40 RSS100NO03TBCT-ND 87 17.37 52.11 | RSS1OONO3TBTR-ND 2,500 | 275.00/M | RSS100N03TB 
8-SOIC 30 10.3m0 45 an 44 9 RSS110N03TBCT-ND 1.35 29.17 89.75 | RSS110NO3TBTR-ND 2,500 | 477.00/M|RSS110N03TB 5 6. Drain 
9.4m0 45 12 48 RSS120N03TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 | RSS120NO3TBTR-ND 2,500 | 348.00/M | RSS120N03TB . 7. Drain 
8.6m0 45 12.5 50 RSS125NO03TBCT-ND 1.54 32.06 107.73 | RSS125NO3TBTR-ND 2,500 | 667.00/M | RSS125N03TB Z 8. Drain 
7.4m0 45 13 52 RSS130NO03TBCT-ND 1.62 33.69 113.19 | RSS130NO3TBTR-ND 2,500 | 701.00/M | RSS130N03TB 
6m. 45 14 56 RSS140NO03TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | RSS140NO3TBTR-ND 2,500 | 512.00/M |RSS140N03TB 
20mQ 10 7 _ RRSO70NO3TB1CT-ND 1.04 20.70 62.10 | RRSO70NO3TB1TR-ND 2,500 | 328.00/M | RRSO70N03TB1 
11m 10 10 _— RRS100N03TB1CT-ND 1.01 21.94 67.50 | RRS100N03TB1TR-ND 2,500 | 359.00/M | RRS100N03TB1 4. Source 
30 oma 10 an _ 2 | RRS110NO3TB1CT-ND 1.50 32.50 100.00 | RRS110N03TB1TR-ND 2,500 | 532.00/M | RRS110N03TB1 2. Gate 
7.5m0 10 12.5 _ RRS125N03TB1CT-ND 1.61 34.94 107.50 | RRS125N03TB1TR-ND 2,500 | 572.00/M |RRS125N03TB1 3. Drain 
8-SOP 7mQ, 10 13 _ RRS130N03TB1CT-ND 1.80 39.00 120.00 | RRS130N03TB1TR-ND 2,500 | 638.00/M | RRS130N03TB1 
60 35m0 4 6.5 _ RSSO65NO6FU6TBCT-ND 1.20 26.00 80.00 | RSSOBSNOGFU6TBTR-ND | 2,500} 426.00/M | RSSO6SNO6FU6TB 
45 35m0 4 7 28 2 RSSO70NO5FU6TBCT-ND 1.31 28.44 87.50 | RSSO7ONOSFU6TBTR-ND | 2,500} 466.00/M | RSSO70NO5FU6TB 
45 25mQ 4 8.5 34 RSSO85NO5FU6TBCT-ND 1.61 34.94 107.50 | RSSO85NOS5FU6TBTR-ND | 2,500} 572.00/M | RSSO85NO5FU6TB 
45 21mQ 4 9.5 38 RSSO95NO5FU6TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 | RSSOQSNOSFU6TBTR-ND | 2,500} 684.00/M | RSSO95NO5FU6TB 
SOT-23 60 7.50 § 0.115 | 0.8 |0.225| RK7002T116CT-ND 34 5.00 13.00 | RK7002T116TR-ND 3,000 47.00/M | RK7002T116 
1.10 4 0.3 1.2 | 0.2 | RK7002AT116CT-ND AB 6.25 16.25 | RK7002AT116TR-ND 3,000 59.00/M | RK7002AT116 
30 0.090 4 3 — | 0.5 | RHPO30N03T100CT-ND wal 14.20 42.60 | RHPO3ON03T100TR-ND 1,000 227.00 | RHPO30N03T100 
SOT-89 0.160 4 2 _ RJPO20NO6T100CT-ND 97 19.35 58.05 | RJPO2ZONO6T100TR-ND 1,000 333.00 | RUPO20NO6T100 
60 0.250 4 2 8 0.5 | 2SK3065T100CT-ND 61 12.20 36.60 | 2SK3065T100TR-ND 1,000 195.00 | 2SK3065T100 
amo 4 2}— RHPO20NO6T100CT-ND 69 13.86 41.58 | RHPOZONO6TI00TR-ND | 1,000 — 239.00|RHPOZ0No6T100 | | SOT-323 
1.40 4 0.3 _ RHU003N03T106CT-ND AS 7.69 21.32 | RHUOOSNO3T106TR-ND 3,000 82.00/M | RHU003N03T106 
30 50 4 01 0.4 | 0.2 | 2SK3018T106CT-ND 40 6.75 18.72 | 2SK3018T106TR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3018T106 1. Source 
SOT-323 0.90 4 0.3 _ RJUOO3N03T106CT-ND 37 6.38 17.68 | RJUOO3NO3T106TR-ND 3,000 68.00/M | RJU003N03T106 = par 
60 2.80 4 0.2 0.8 02 RHU002NO6T106CT-ND AQ 7.25 18.85 | RHU002NO06T106TR-ND 3,000 68.00/M | RHUOO2N06T106 : 
1.70 4 0.2 = “| RJUOO2NO6T106CT-ND AS 7.69 21.32 | RJUO02NO6T106TR-ND 3,000 82.00/M | RJUOO2NO6T106 
* Maximum (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SOT-346 


1. Source 
2. Gate 
3. Drain 


OND Mosfets (Cont.) 
Typical PD 
VDSS Rps @ Ves ID IDP | Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) (Vv) (A) (A) | (W) | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.80 4 02 | 08 28K2731T146CT-ND 448.13 22.88 | 2SK2731T146TR-ND 3,000 | — 94.00/M |28K2731T146 
sor-aa| 30 | 0580 4 05 | — | 02 |RHKOOSNO3T146CT-ND 39 = 7.50 21.60 | RHKOOSNO3T146TR-ND | 3,000) 102.00/m | RHKOOSNO3T146 
04304 05 | — RJKOOSNO3T146CT-ND 44-813 ~—-22.88 | RJKOOSNO3T146TR-ND | 3,000) + 94.00/M | RUKOOSNO3T146 
60 | 1.10 4 03 | — | 02 | RHKOO3NO6T146CT-ND 45 8.63 ~—«- 24.84 | RHKOOSNO6T146TR-ND | 3,000) 117.00/M|RHKOO3NO6T146 
soT-416 | 30 50 4 01 | 04 |0.15 | 2sk3019TLCT-ND 40. 6.75 18.72 | 2SK3019TLTR-ND 3,000 | — 72.00/M|2SK3019TL 
0.40 4 2 8 2SK2094TLCT-ND 110 21.96 65.88 | 2Sk2094TLTR-ND 2,500 | 348.00/M |2SK2094TL 
60 | 0172 4 5 | 20 | 20 |2Sk2503TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2503TLTR-ND 2,500 | 348.00/M |2SK2503TL 
0.150* 10 8 | 20 RK3055ETLCT-ND 1.12 2232 66.96 | RK3055ETLTR-ND 2,500 | 353.00/M | RK3055ETL 
cpr-3, | 100 | 0259 4 5 | 20 | 20 |2Sk2504TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2504TLTR-ND 2,500 | 348.00/M |2SK2504TL 
D-PAK | 900 | 070 10 3 | 12 | 20 |2sk28s7TLCT-ND 1.68 3640 112.00 | 2Sk2887TLTR-ND 2,500 | 596.00/M |2SK2887TL 
200 | 0.722 10 5 | 20 | 20 | RDDOSON2ZOTLCT-ND 1.31 28.44 87.50 | RDDOSON20TLTR-ND 2,500 | 466.00/M | RDDOSON20TL 
500 30 10 2 6 | 20 |2ske715TLCT-ND 90 1791 53.73 | 2Sk2715TLTR-ND 2,500 | 284.00/M |2SK2715TL 
600 | 449 10 2 6 | 20 |2sk3050TLCT-ND 98 1962 58.86 | 2SK3050TLTR-ND 2,500 | 311.00/M |2SK3050TL 
60 | 0119 = 4 10 | 40 | 30 |2Sk2095N-ND 2.40 50.00 168.00 |— — — |2SK2095N 
0550 10 5 | 20 | 30 | RONOSON20-ND 1.04 2088 62.64 | — = —|RDNO50N20 
200 | 0.272 ~«©10 | 10 | 40 | 35 |RDN100N20-ND 98 2143 65.00 |— a —|RDN100N20 
0120 10 | 145 | 45 | 40 | RON150N20-ND 1.50 3250 100.00 | — = —|RDN150N20 
959 | 0380 10 8 | 32 | 35 | RONO8ON25-ND 1.09 2356 72.50 |— a —|RDNO8ON25 
0169 10 | 12 | 48 | 40 | RON120N25-ND 1.56 3250 109.20 |— a —|RDN120N25 
450 | 0850 10 7 | 28 | 49 |2sk2299N-ND 171 3663 119.70 |— a — |28K2299N 
10 10 5 | 20 28K2713-ND 176 3819 117.50 |— a —|28k2713 
T0-220FM, 1.10 10 5 | 20 | 30 |2Sk2793-ND 242 50.50 169.68 |— = —|28k2793 
TO-220FN 0.380 © 10 43 | 52 | 50 |R5013ANXFU6-ND 3.51 76.38 227.50 |— a —|R5013ANXFU6 
500 | 159 10 5 | 20 | 35 | RDXOSONSOFU6-ND 2.40 50.00 168.00 |— _ —|RDXOSONS0FU6 
0850 = 10 8 | 32 | 40 | RDXOBON50FU6-ND 297 64.63 192.50 |— = — | RDXO80NS0FU6 
050 10 | 12 | 48 | 45 | RDX120N50FU6-ND 4.73 102.81 306.25 |— = —|RDX120NS50FU6 
10 10 7 | 28 | 30 |2Sk2740-ND 258 53.69 180.39 |— — —|28k2740 
180 10 4 | 16 | 30 |2Sk2792-ND 2.69 56.13 188.58 |— a —|28k2792 
soo | 219 10 | 45 | 18 | 35 | RDX045N60FU6-ND 2.40 50.00 168.00 |— - — | RDXO45N60FU6 
12010 6 | 24 | 40 | RDXO6ON6OFU6-ND 297 64.63 192.50 |— a —|RDXOGON6OFU6 
0650 10 | 10 | 40 | 45 | RDXt00N6OFUG-ND 4.73 102.81 306.25 |— = —|RDX100N60FU6 
30 | 74mo 45 | 25 | 10 RSRO25NO3TLCT-ND 65 1290 38.70 | RSRO25NO3TLTR-ND 3,000 | 194.00/M |RSROZ5NO3TL 
roma | 30 | S6ma 45 | 25 | — | , | RTROZSNOSTLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO25NO3TLTR-ND 3,000 | 150.00/M |RTROZ5NO3TL 
30 | 66m 25 4 | 16 RTRO4ONOSTLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO4ONO3TLTR-ND 3,000 | 150.00/M |RTRO4ONO3TL 
45 | 250m0 2.5 2 8 RTROZONOSTLCT-ND 81 16.20 48.60 | RTRO2ONOSTLTR-ND 3,000 | 257.00/M |RTROZONOSTL 
1 | assu12cT-ND 70 14.00 42.00 | aS5U12TR-ND 3,000 | 210.00/M |assu12TR 
1 | aS5U13CT-ND 64 12.70 38.10 | QS5U13TR-ND 3,000 | 191.00/M |assu13TR 
30 | 7imo 45 2 8 | 1 ]assu16cT-ND 64 12.70 38.10 | QS5U16TR-ND 3,000 | 191.00/M |QSsU16TR 
TSMT-5 1 |assut7cT-Np 72 1440 43.20 | QS5U17TR-ND 3,000 | 216.00/M|as5U17TR 
1.25 | QS5K2CT-ND 50 10.00 30.00 | GS5K2TR-ND 3,000 | 150.00/M | QS5K2TR 
30 | 225m 4.0 2 8 | 1.25 | as5U33TRCT-ND 69 13.77 41.31 | QS5U33TRTR-ND 3,000 | 218.00/M |assu33TR 
12 = — | 2 | 4 | 1.25 | asxscT-no 60 12.00 36.00 | QSX5TR-ND 3,000 | 180.00/M |sxsTR 
soma 4.5 Oo iia RTQO20NO3CT-ND 45 9.00 27.00 | RTQO20NO3TR-ND 3,000 | 135.00/M |RTQOZONO3TR 
sama] 85 | RTQO35NO3CT-ND 68 13.50 40.50 | RTQO35NO3TR-ND 3,000 | 203.00/M |RTQO35NO3TR 
TSMT-6 |, | 30m 45 | 45 | 18 |, 4, | RTOO45NO3CT-ND 69 1386 41.58 | RTQO45NO3TR-ND 3,000 | 219.00/M |RTQO45NO3TR 
gama 4 10 | 14 RSQO35NO3CT-ND 60 12.00 36.00 | RSQO35NO3TR-ND 3,000 | 180.00/M |RSQO35NO3TR 
36m. | | RSQO45NO3CT-ND 75 15.03 45.09 | RSQO45NO3TR-ND 3,000 | 238.00/M |RSQO45NO3TR 
= — | 15a | 3 QSX6CT-ND 60 12.00 36.00 | QSX6TR-ND 3,000 | 180.00/M | QSx6TR 
170m 45 | 1.5 RTFO15NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 | RTFO15NO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M |RTFO1SNO3TL 
TumT-3 | 30 | 48ma 45 | 25 | — | 08 |RTFOZ5NO3TLCT-ND 74 14.70 44.10 | RTFO25NO3TLTR-ND 3,000 | 221.00/M |RTFO25NO3TL 
170m 4 14 RSFO14NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 | RSFO14NO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M |RSFO14NO3TL 
30 | 35mo 45 | 35 | — | 1 | RTLO35NO3CT-ND 58 11.60 — 34.80 | RTLO35NO3TR-ND 3,000 | 174.00/M |RTLO35NO3TR 
tuwr-e | 22 | 310ma 18 | 15 | 3.0 | 0.8 | RUFOTSNOZTLCT-ND 52 10.00 28.80 | RUFO1SNO2TLTR-ND 3,000 | 136.00/M |RUFO1SNO2TL 
12 = a 2 4 | 1. |US6X5CT-ND 70 14.00 42.00 | US6XSTR-ND 3,000 | 210.00/M |US6X5TR 
30 = — | 15 | 3 | 1 |USs6x6cT-ND 70 14.00 42.00 | US6X6TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6X6TR 
vt-3 | 30 50 4 01 | 04 |0.15 |28k3541T2LCT-ND 38 = 7.03 19.80 | 2SK3541T2LTR-ND 8,000 | —77.00/M |2SK3541T2L 
ewT-6 | 20 | 140 8 3 | 6 | 15 |EM6K6T2RCT-ND 42 813 23.40 | EM6K6T2RTR-ND 8,000 | 104.00/M | EM6K6T2R 
eEmT3 | 20 — 8 03 | — |0.15 | RUEOO3NO2TLCT-ND 447.50 20.80 | RUEOO3NO2TLTR-ND 3,000 | 80.00/M |RUEOO3NO2TL 
Dual N-Channel 
5am 45 5 | 20 SP8KITBCT-ND 75 15.03 45.09 | SP8K1TBTR-ND 2,500 | 238.00/M |SP8K1TB 
30ma.4.5 6 | 24 SP8K2TBCT-ND 87 17.37 52.11 | SP8K2TBTR-ND 2,500 | 275.00/M | SP8K2TB 
8-soic | 30 | 23m 45 7 | 28 | 2 | SP8K3TBCT-ND 144 31.28 96.25 | SP8K3TBTR-ND 2,500 | 512.00/M | SP8K3TB 
f6mo 4.5 9 | 36 SP8K4TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | SP8K4TBTR-ND 2,500 | 512.00/M|SP8K4TB 
gama 45 | 35 | 14 SP8KSTBCT-ND 1.04 2079 62.37 | SP8KSTBTR-ND 2,500 | 329.00/M | SP8K5TB 
euT-6 | 30 | 5ma 4 01 | 04 | 0.15 | EM6K1T2RCT-ND 55 = 10.50 30.24 | EM6K1T2RTR-ND 8,000 | 134.00/M|EM6K1T2R 
soT-353 | 30 50 4 01 | 02 | 0.15 | UMSKiNCT-ND 42 813 23.40 | UMSKINTR-ND 3,000 | 111.00/M |UMSKiNTR 
eariaes'| an A F 01 | 02 | oss | UMSKINCT-ND 46 8.44. ~—«-23.76 | UM6KINTR-ND 3,000 | 97.00/M |UM6KiNTR 
UMBK1NTNCT-ND 46 -8.44.~—«-23.76 | UM6KINTNTR-ND 3,000 | 97.00/M |UM6K1NTN 
sot-457| 60 | 280 4 02 | 08 | 02 |SmekeTt10cT-ND 50 963 27.72 | SM6K2T110TR-ND 3,000 | 131.00/M |SM6K2T110 
TsmT-6 | 30 | 180m 45 1 4 | 1.25 | as6kicT-ND 71 14.20 42.60 | QS6K1TR-ND 3,000 | 213.00/M |QS6K1TR 
tumte | 30 | tomo 45 «| 15 | _ | 4 [US6KtCT-ND 63 1250 37.50 | US6K1TR-ND 3,000 | 188.00/M |US6K1TR 
17m 10s || 1.4 US6K2CT-ND 68 13.50 40.50 | US6K2TR-ND 3,000 | 203.00/M |US6K2TR 
* Maximum 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OND Mosfets (Cont) 
Typical PD 
VDSS Rps @ Ves ID IDP | Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) (V) (A) (A) | (W) | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Dual N and P-Channel 
23m 4.5 | 7/4.5 | 28/18 SP8M10TBCT-ND 1.28 27.63 85.00 | SP8M10TBTR-ND 2,500 | 452.00/M|SP8M10TB —17—] 
52m 4.5 | «5/4.5 | 20/18 SP8M3TBCT-ND 113 24.38 75.00 | SP8M3TBTR-ND 2,500 | 399.00/M | SP8M3TB 
jem 45 | «(9/7 | 36/28 SP8M4TBCT-ND 1.84 39.81 122.50 | SP8M4TBTR-ND 2,500 | 652.00/M | SP8M4TB 1.Source 4. Source 
3oma. 4.5 | 7 ‘| 24/28 SP8M5TBCT-ND 1.58 3413 105.00 | SP8M5TBTR-ND 2,500 | 559.00/M |SP8M5TB 2. Gate 5. Gate 
8-SOIC | 30/-30 2 3. Drain 6. Drain 
5am 4.5 | «5/3.5 | 20/14 SP8M6TBCT-ND 1.03 22.34 68.75 | SP8M6TBTR-ND 2,500 | 366.00/M |SP8M6TB : : 
52m 4.5 | S/T‘ 20/28 SP8M7TBCT-ND 1.46 31.69 97.50 | SP8M7TBTR-ND 2,500 | 519.00/M|SP8M7TB 
3oma. 4.5 | 6/45 | 24/18 SP8M8TBCT-ND 1.22 26.41 81.25 | SP8M8TBTR-ND 2,500 | 432.00/M | SP8M8TB 
16emo 45 «| «9/5: | 36/20 SP8M9TBCT-ND 1.63 35.34 108.75 | SP8M9TBTR-ND 2,500 | 579.00/M |SP8MSTB 
temt-6 | 30-20 | 170m0 «48—«( 1.5/1.5) 6/6 | 1.25 | SSSM3CT-ND 55 11.00 33.00 | QS6M3TR-ND 3,000 | 165.00/M |QS6M3TR 
QS6M4CT-ND 63 12.50 37.50 | QS6M4TR-ND 3,000] 188.00/M | QS6M4TR 
30/-20 | 250m «4.5 (| (1.4/1 | 5.6/4 | 1 | US6MICT-ND 70 14.00 42.00 | US6M1TR-ND 3,000 | 210.00/M|US6M1TR nie 
TUMT-6 T5720 lizozeoma 45 | 161) — | 1 |USeM2cT-ND 70 14.00 42.00 | US6M2TR-ND 3,000] 210.00/M|US6M2TR 3. Drain 
P-Channel 
68md 4.5 4 16 RSSO40P03TBCT-ND 110 21.96 65.88 | RSSO40PO3TBTR-ND 2,500 | 348.00/M|RSSO40P03TB 
esoic | gg | 47m@ 45 5 20 | , | RSSOS0P03TBCT-ND 1.01 21.94 67.50 | RSSOS0P03TBTR-ND 2,500 | 359.00/M | RSSO50P03TB 
2am 45 | 7.5 (| 30 RSSO75P03TBCT-ND 1.73 37.54 115.50 | RSSO75PO3TBTR-ND 2,500 | 614.00/M |RSSO75P03TB 
15mQ 45 9 36 RSSO90PO3TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 | RSSO9OPO3TBTR-ND 2,500 | 684.00/M | RSSO90P03TB 
eye. Wag dean A ‘ og | 2 | RSSO80POSFUGTBCT-ND 1.65 35.75 110.00 | RSSOGOPOSFU6TBTR-ND | 2,500 | 585.00/M | RSSO6OPOS5FU6TB 
‘ m RSSO70PO5FU6TBCT-ND 1.68 35.00 117.60 | RSSO70POSFU6TBTR-ND | 2,500 | 728.00/M | RSSO70PO5FU6TB 
20 110 4 02 | — | — | RTUOO2P02T106CT-ND 54 9.88 28.44 |RTUOOZPO2T106TR-ND | 3,000 | 134.00/M|RTU0O2P02T106 
cae 0.90 10 0.2 | — | — | RSu002P03T106CT-ND 40 7.63 ~—-21.96 | RSUODZPO3T106TR-ND | 3,000} 104.00/M | RSU002P03T106 
20 110 4 02 | — | — | RTEOO2PO2TLCT-ND 50 9.63 27.72 | RTEOO2PO2TLTR-ND 3,000 | 131.00/M | RTEOO2PO2TL 
SOT-416 | ag | 4.60 4 | 02 | — |0.15 | RSE002PO3TLCT-ND 51 9.75 28.08 | RSEQO2POSTLTR-ND 3,000 | _133.00/M | RSEOO2PO3TL He neue - oe 
joomd 4.5 2 8 | 1 | RTRO2OPO2TLCT-ND 61 12.20 36.60 | RTROZOPO2TLTR-ND 3,000 | 183.00/M | RTROZOPO2TL 3. Drain 6. Drain 
20 | 7omo 45 | 25 | 10 | 1 | RTRO25PO2TLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO25PO2TLTR-ND 3,000 | 150.00/M | RTRO25P02TL 
ee 55m 4S 3 12 | 1 | RTRO3OPO2TLCT-ND 57 10.88 31.32 | RTRO30P02TLTR-ND 3,000 | 148.00/M | RTRO3OPO2TL sora 
i7om 4.5 15 RSRO15PO3TLCT-ND 56 11.20 33.60 | RSRO15PO3TLTR-ND 3,000 | 168.00/M |RSRO15PO3TL ° 
30 | 135mo 4.5 2 — | 1 | RSRO20PO3TLCT-ND 62 12.30 36.90 | RSROZOPO3TLTR-ND 3,000 | 185.00/M |RSRO20PO3TL 
joomd 45 | 25 RSRO25PO3TLCT-ND .67 13.30 39.90 | RSRO25PO3TLTR-ND 3,000 | 200.00/M | RSRO25PO3TL 
jeomd 4.5 45 | 6 | 1 | QS5U21CT-ND 68 13.68 41.04 | QS5U21TR-ND 3,000 | 217.00/M|Qs5U21TR 
160m 4.5 15 | 6 | 1 | QS5U23CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U23TR-ND 3,000 | 198.00/M |QS5U23TR 
TSMT-5 | 20 | 160mo 45 15 | 6 | 1 | QS5U26CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U26TR-ND 3,000 | 198.00/M | QS5U26TR 
jeomd 4.5 15 | 6 | 1 | QS5U27CT-ND 69 13.77 41.31 | QS5U27TR-ND 3,000 | 218.00/M |as5U27TR 1. Gate 4. Drain 
gomd 4.5 2 8 | 0.9 | QS5U28CT-ND 71 14.13 42.39 | QS5U28TR-ND 3,000 | 224.00/M | Qs5U28TR 2.Source 6. Drain 
45 a _ 2 4 | 1.25 | QSTECT-ND 60 12.00 36.00 | QST6TR-ND 3,000 | 180.00/M | QST6TR 3. Gate 
45 | 3 | 05 | QST7CT-ND 60 12.00 36.00 | QST7TR-ND 3,000 | 180.00/M|QST7TR 
t55mo.—45—«| «15 «| «OG QS6U22CT-ND 641280 38.40 | QS6U22TR-ND 3,000 | 192.00/m|as6u22TR Sore 
7ama— 45 | 25 | 10 RTQ025P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO25P02TR-ND 3,000 | 174.00/M | RTQO25P02TR 
20 | 6omo 45 3 12. | 1.25 | RTQO30P02CT-ND 52 10.30 30.90 | RTQ030P02TR-ND 3,000 | 155.00/M | RTQO30P02TR 
TSMT-6 soma 45 | 8.5 | (17.5 RTQ035P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO35P02TR-ND 3,000 | 174.00/M|RTQO35P02TR 
35m. 4.5 4 16 RTQO40P02CT-ND 69 13.70 41.10 | RTQ040P02TR-ND 3,000 | 206.00/M |RTQO40P02TR 
500m. 4.5 1 2 | 1 | QS6U24CT-ND 64 12.70 — 38.10 | QS6U24TR-ND 3,000 | 191.00/M | QS6U24TR re0.2 
go | 120m 4.5 | 25 | 10 | 1.25 | RSQO25PO3CT-ND 74 14.80 44.40 | RSQ025PO03TR-ND 3,000 ] 222.00/M|RSQ025P03TR 
goma 4.5 3 12. | 1.25 | RSQO30PO3CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQO30P03TR-ND 3,000 | 219.00/M|RSQO30P03TR 1.Source 4. Source 
65m 4.5_—'| «3.5 | 14 | 1.25 | RSQO35PO3CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQ035P03TR-ND 3,000 | 219.00/M|RSQ035P03TR pers = ire 
630m. 2.5 1 4 RSFO10PO3TLCT-ND 60 12.00 36.00 | RSFO10PO3TLTR-ND 3,000 | 180.00/M | RSFO10PO3TL . : 
“ 280m. 4.5 1 4 RTFO10PO2TLCT-ND 60 12.00 36.00 | RTFO10PO2TLTR-ND 3,000 | 180.00/M |RTFO10P02TL 
TUMT-3 | 20 08 SOT-457 
joomd 4.5 15 | 6 RTFO15PO2TLCT-ND 71 14.13 42.39 | RTFO1SPO2TLTR-ND 3,000 | 224.00/M |RTFO15PO2TL Be 
6omd 4.5 2 8 RTFO20PO2TLCT-ND 74 14.76 44.28 | RTFO2OPO2TLTR-ND 3,000 | 234.00/M |RTFO20P02TL i 
oo | 100m 45 2 8 | , |RTLO2Z0PO2CT-ND 70 14.04 42.12 | RTLO20P02TR-ND 3,000 | 222.00/M | RTLO20P02TR 7 
som) 4.5 3 12 RTLO3OPO2CT-ND 80 15.93 47.79 | RTLO30P02TR-ND 3,000 | 252.00/M |RTLO30PO2TR 
TuMT-6 | 30 | 210mQ 25 2 8 | 1 | RSLO20PO3TRCT-ND 60 12.00 36.00 | RSLO2ZOPO3TRTR-ND 3,000 | 180.00/M |RSLO20PO3TR 
a0 = -_ 2 4 | , |UseTecT-no 70 14.00 42.00 | US6T6TR-ND 3,000 | 210.00/M | US6T6TR — 
15 | 3 US6T7CT-ND 70 14.00 42.00 | US6T7TR-ND 3,000 | 210.00/M/US6T7TR eed 
a 20 1.10 4 0.2 | — | 0.15 | RTMOO2PO2T2LCT-ND 55 10.63 30.60 | RTM002P02T2LTR-ND 8,000 | 136.00/M | RTMOO2PO2T2L peas Pea 
| . Gate . Gate 
30 0.90 10 0.2 | — | 0.15 | RSMo02P03T2LCT-ND 56 10.75 30.96 | RSMO02PO3T2LTR-ND 8,000 | 138.00/M|RSMO02PO3T2L 4.Souree: 6, Source 
Dual P-Channel 
4omd 4.5 5 20 SP8J1TBCT-ND 1.81 37.69 126.63 | SP8J1TBTR-ND 2,500 | 784.00/M | SP8J1TB 
5s7mas 45] 45 | 18 SP8J2TBCT-ND 1.49 32.34 99.50 | SP8J2TBTR-ND 2,500 | 529.00/M | SP8J2TB 
8-SOIG | 30 | 100mo 45 | 35 | 14 | 2 | SP8J3TBCT-ND 1.54 3339 102.75 | SP8J3TBTR-ND 2,500 | 547.00/M | SP8J3TB P | 
270m. 4.5 2 8 SP8J4TBCT-ND 1.20 26.08 80.25 | SP8J4TBTR-ND 2,500 | 427.00/M | SP8J4TB p20 
25m0 4S 7 28 SP8J5TBCT-ND 2.93 60.94 204.75 | SP8J5TBTR-ND 2,500 | 1268.00/M | SP8J5TB = p | 
Teitces| con | Gsaaay cas 45 | 6/495 | @S6U1CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6J1TR-ND 3,000 | 197.00/MQS6J1TR 
QS6J3CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6J3TR-ND 3,000 | 197.00/M |) QS6J3TR 1. Gate 4. Cathode 
TumT-6 | 20 | 280m2 4.5 1 4 1 | US6J2CT-ND 70 14.00 42.00 | US6J2TR-ND 3,000 | 210.00/M]US6J2TR : Fenty 5. Drain 
Voss |Typ-Rps V@s| Ip | Ipp /VRM | If PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package| (V) (on) @ (WV) | (A) | (A) | (V) | (A) | Max. (W) | Part No. ‘il 25 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel with Diode 
ioma 45/115) | | j US5U1CT-ND 68 13.50 40.50 | USSU1TR-ND 3,000 | 203.00/M | USSU1TR = 
TUMT-5| 30 |250mhQ 4.5 |1.4 US5U2CT-ND 68 13.50 40.50 | USSU2TR-ND 3,000 | _ 203.00/M | USSU2TR 1. Source 3 
340ma——«2.5 [1.5 | 60 | 25 | 07]; 07 | USSU3CT-ND 68 13.50 40.50 | USSU3TR-ND 3,000 | 203.00/M | USSU3TR 2. Gate 
P-Channel with Diode at 
‘Me 20. |oaoma cae |. | a | age! | OP ; US5U29CT-ND 68 13.50 40.50 | USSU29TR-ND 3,000 | —214.00/M| USSU29TR 
05 US5U30CT-ND 70 14.00 42.00 | USSU30TR-ND 3,000 | 210.00/M | USSU30TR 
* Maximum 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SOT-323 SOT-346 SOT-416 SOT-353 
2.0. 


1.6 
. L?-94| lp aly fa 20 >| 
32] 1.25 i 13 2]o08 
oF : 


+Lo3 04H. 


A >| 0.3 
1. Base a 1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 1. Base 
2. Collector : 2. Base 2. Base 2. Base 2. Emitter 

3. Emitter 3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector 


SOT-428 SC-72/SPT i TO-220FP 
4-0 —- 


1. Base i 1. Emitter 1. Base 1. Emitter i 1. Emitter pee 
2. Collector 2. Base 2. Emitter 2. Collector 5 2. Collector h 12.54 2. Source 
3. Emitter 3. Collector 3. Collector 3. Base 3. Base 3. Drain 
Digital Transistors 
VCEO 10 Gain R1 2 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1 Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
SOT-89 60 1A 300 13 _ DTDG14GPT100CT-ND AT 9.00 25.92 | DIDG14GPT100TR-ND 1,000 130.00 DTDG14GPT100 
60 1A 300 2.86 13 DTDG23YPT100CT-ND 55 10.50 30.24 | DIDG23YPT100TR-ND 1,000 151.00 DTDG23YPT100 
50 100 33 13 12 DTC113ZUAT106CT-ND AQ 7.25 18.85 | DTC113ZUAT106TR-ND 3,000 68.00/M DTC113ZUAT106 
50 500 82 13 12 DTD113ZUT106CT-ND 55 10.50 30.24 | DTD113ZUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTD113ZUT106 
50 100 30 13 1.2 DTC114EUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DTC114EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC114EUAT106 
50 100 30 13 - DTC114GUAT106CT-ND 34 5.81 16.12 | DTC114GUAT106TR-ND 3,000 62.00/M DTC114GUAT106 
50 100 100 13 _— DTC114TUAT106CT-ND 36 §.25 13.65 | DIC114TUAT106TR-ND 3,000 49.00/M DTC114TUAT106 
50 100 24 13 0.57 DTC114WUAT106CT-ND AB 7.31 20.28 | DTC114WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC114WUAT106 
50 100 68 13 af DTC114YUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DIC114YUATI06TR-ND 3,000 59.00/M DTC114YUAT106 
50 20 82 130 1.2 DTC115EUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DIC115EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC115EUAT106 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DTC123EUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC123EUAT106 
50 100 80 2.86 26 DTC123JUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTC123JUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC123JUAT106 
SOT-323 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YUAT106CT-ND AB 7.31 20.28 | DTC123YUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC123YUAT106 
50 30 56 28.6 1.2 DTC124EUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DIC124EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC124EUAT106 
50 50 68 28.6 26 DTC124XUAT106CT-ND 3 7.31 20.28 | DTC124XUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC124XUAT106 
50 100 20 6.11 1.2 DTC143EUAT106CT-ND 37 5.50 14.30 | DTC143EUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTC143EUAT106 
50 100 30 6.11 26 DTC143XUAT106CT-ND A3 6.25 16.25 | DTC143XUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143XUAT106 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DIC143ZUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143ZUAT106 
50 100 68 61.1 1.2 DTC144EUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DTC144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC144EUAT106 
50 100 68 61.1 _ DTC144GUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DTC144GUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC144GUAT106 
50 100 100 61.1 — DTC144TUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DIC144TUATI06TR-ND 3,000 78.00/M DTC144TUAT106 
50 30 56 61.1 0.57 DTC144WUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTC144WUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC144WUAT106 
15 600 100 13 _ DTC314TUT106CT-ND 55 10.50 30.24 | DTC314TUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTC314TUT106 
15 600 100 2.86 - DTC323TUT106CT-ND 55 10.50 30.24 | DTC323TUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTC323TUT106 
20 600 2,700 13 — DTC614TUT106CT-ND AO 7.34 20.68 | DIC614TUT106TR-ND. 3,000 85.00/M DTC614TUT106 
50 500 33 13 1.2 DTD113EKT146CT-ND A2 7.66 21.56 | DTD113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTD113EKT146 
50 100 33 13 12 DTC113ZKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC113ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC113ZKAT146 
50 500 56 13 12 DTD113ZKT146CT-ND A6 7.88 21.84 | DTD113ZKT146TR-ND 3,000 84.00/M DTD113ZKT146 
50 100 30 13 1.2 DTC114EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC114EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC114EKAT146 
50 500 56 13 1.2 DTD114EKT146CT-ND AO 7.63 21.96 | DTD114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M. DTD114EKT146 
50 100 30 13 — DTC114GKAT146CT-ND 34 5.81 16.12 | DIC114GKAT146TR-ND 3,000 62.00/M DTC114GKAT146 
50 500 56 13 _ DTD114GKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTD114GKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD114GKT146 
50 100 600 13 _ DTC114TKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 | DTC114TKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTC114TKAT146 
50 100 24 13 0.57 DTC114WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTC114WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC114WKAT146 
50 100 68 13 5.7 DTC114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC114YKAT146 
50 100 82 130 1.2 DTC115EKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DIC115EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC115EKAT146 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123EKAT146 
50 500 39 2.86 1.2 DTD123EKT146CT-ND AO 7.63 21.96 | DTD123EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123EKT146 
50 100 80 2.86 26 DTC123JKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC123JKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC123JKAT146 
50 500 100 2.86 _— DTD123TKT146CT-ND 50 9.63 27.72 __| DTD123TKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD123TKT146 
SOT-346 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTC123YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123YKAT146 
50 500 56 2.86 5.5 DTD123YKT146CT-ND AO 7.63 21.96 | DTD123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123TKT146 
50 100 56 28.6 1.2 DTC124EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124EKAT146 
50 100 100 28.6 _— DTC124TKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DIC124TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124TKAT146 
50 100 68 28.6 26 DTC124XKAT146CT-ND 36 §:25 13.65 | DTC124XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124XKAT146 
50 100 20 6.11 1.2 DTC143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143EKAT146 
50 500 47 6.11 1.2 DTD143EKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTD143EKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD143EKT1460 
50 100 30 6.11 26 DTC143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143XKAT146 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC143ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143ZKAT146 
50 100 68 61.1 1.2 DTC144EKAT146CT-ND 36 §:25 13.65 | DIC144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC144EKAT146 
50 100 68 61.1 _ DTC144GKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTC144GKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144GKAT146 
50 100 100 61.1 _ DTC144TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC144TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC144TKAT146 
50 30 33 61.1 0.26 DTC144VKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTC144VKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144VKAT146 
50 100 56 61.1 0.57 DTC144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DIC144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144WKAT146 
50 600 100 13 — DTC314TKT146CT-ND AO 7.63 21.96 | DTC314TKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTC314TKT146 
15 600 600 2.86 _ DTC323TKT146CT-ND AT 8.06 22.36 | DIC323TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTC323TKT146 
15 600 100 6.11 _ DTC343TKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DIC343TKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTC343TKT146 
20 600 2,700 13 _ DTC614TKT146CT-ND A4 7.50 20.80 | DIC614TKT146TR-ND 3,000 80.00/M DTC614TKT146 
50 50 30 13 12 DTC114EETLCT-ND 36 5.25 13.65 | DTC114EETLTR-ND 3,000 49.00/M DTC114EETL 
50 100 100 13 _ DTC114TETLCT-ND 37 5.50 14.30 | DTC114TETLTR-ND 3,000 52.00/M DTC114TETL 
50 100 24 13 0.57 DTC114WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DIC114WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC114WETL 
50 70 68 13 5.7 DTC114YETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DTIC114YETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC114YETL 
50 20 82 130 1.2 DTC115EETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC115EETLTR-ND 3,000 59.00/M OTC115EETL 
50 100 20 2.86 12 DTC123EETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC123EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC123EETL 
50 100 80 2.86 26 DTC123JETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC123JETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC123JETL 
50 100 33 2.86 5.5 DTC123YETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTC123YETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC123YETL 
SOT-416 50 100 56 28.6 1.2 DTC124EETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DIC124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124EETL 
50 100 100 28.6 _— DTC124TETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DIC124TETLTR-ND 3,000 86.00/M OTC124TETL 
50 50 68 28.6 26 DTC124XETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC124XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124XETL 
50 100 30 6.11 1.2 DTC143EETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC143EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143EETL 
50 100 30 6.11 26 DTC143XETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DTC143XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143XETL 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC143ZETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143ZETL 
50 100 68 61.1 1.2 DTC144EETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC144EETLTR-ND 3,000 59.00/M OTC144EETL 
50 100 100 61.1 — DTC144TETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC144TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC144TETL 
50 30 56 61.1 0.57 DTC144WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DIC144WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC144WETL 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OHM se Transistors Digi@Reel” 


OND 


Digital Transistors (Cont.) 


VCEO 10 Gain Ri Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 50 30 13 1.2 DTC114EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC114EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC114EMT2L 
50 100 100 13 ad DTC114TMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC114TMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC114TMT2L 
50 70 68 13 5.7 DTC114YMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 =| DTC114YMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC114YMT2L 
50 20 82 130 1.2 DTC115EMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 | DTC115EMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC115EMT2L 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 | DIC123EMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC123EMT2L 
VMT-3 50 100 80 2.86 26 DTC123JMT2LCT-ND A4 6.50 16.90 | DTC123JMT2LTR-ND 8,000 52.00/M DTC123JMT2L 
50 30 56 28.6 1.2 DTC124EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC124EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC124EMT2L 
50 50 68 28.6 26 DTC124XMT2LCT-ND 39 6.56 18.20 | DTC124XMT2LTR-ND 8,000 63.00/M DTC124XMT2L 
50 100 30 6.11 1.2 DTC143EMT2LCT-ND AQ 7.25 18.85 | DTC143EMT2LTR-ND 8,000 58.00/M DTC143EMT2L 
50 100 30 6.11 2.6 DTC143XMT2LCT-ND. 34 5.00 13.00 | DTC143XMT2LTR-ND. 8,000 40.00/M DTC143XMT2L 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZMT2LCT-ND 94 20.31 62.50 | DTC143ZMT2LTR-ND 8,000 319.00/M DTC143ZMT2L 
50 30 68 61.1 1.2 DTC144EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC144EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC144EMT2L 
PNP 
50 50 30 13 1.2 DTA114EUAT106CT-ND 36 $25 13.65 | DTA114EUAT106TR-ND 3,000 49.00/M DTA114EUAT106 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZUAT106CT-ND AQ 7.25 18.85 | DTA113ZUAT106TR-ND 3,000 68.00/M DTA113ZUAT106 
50 100 30 13 — DTA114GUAT106CT-ND 26 3.75 9.75 | DTA114GUAT106TR-ND 3,000 35.00/M DTA114GUAT106 
50 100 100 13 — DTA114TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114TUATI06TR-ND 3,000 59.00/M DTA114TUAT106 
50 100 24 13 0.57 DTA114WUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA114WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA114WUAT106 
50 70 68 13 51 DTA114YUAT106CT-ND 37 5.50 14.30 | DTA114YUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTA114YUAT106 
50 20 82 130 1.2 DTA115EUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA115EUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA115EUAT106 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123EUAT106 
50 100 80 2.86 26 DTA123JUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123JUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123JUAT106 
50 100 33 2.86 5.5 DTA123YUAT106CT-ND. 43 6.25 16.25 | DTA123YUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123YUAT106 
SOT-323 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA124EUAT106 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA124XUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA124XUAT106 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143EUAT106 
50 100 100 6.11 _ DTA143TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143TUAT106 
50 100 100 6.11 = DTC143TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DIC143TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143TUAT106 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XUAT106CT-ND. 43 6.25 16.25 | DTA143XUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143XUAT106 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143ZUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143ZUAT106 
50 30 68 61.1 1.2 DTA144EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA144EUAT106 
50 100 68 61.1 _— DTA144GUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA144GUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA144GUAT106 
50 100 100 61.4 — DTA144TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA144TUAT106 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA144WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA144WUAT106 
50 500 33 1.3 1.2 DTB113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | DTB113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113EKT146 
50 500 56 1.3 12 DTB113ZKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | DTB113ZKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113ZKT146 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZKAT146CT-ND 36 5125 13.65 | DTA113ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA113ZKAT146 
50 50 30 13 1.2 DTA114EKAT146CT-ND 29 4.25 11.05 | DTA114EKAT146TR-ND 3,000 40.00/M DTA114EKAT146 
50 500 56 13 1.2 DTB114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB114EKT146 
50 500 56 13 — DTB114GKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTB114GKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTB114GKT146 
50 100 30 13 _ DTA114GKAT146CT-ND. 43 7.31 20.28 | DTA114GKAT146TR-ND 3,000 78.00/M DTA114GKAT146 
50 100 600 13 _ DTA114TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114TKAT146 
50 100 24 13 0.57 DTA114WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA114WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA114WKAT146 
50 100 68 13 57 DTA114YKAT146CT-ND 36 525 13.65 | DTA114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114YKAT146 
50 20 82 130 1.2 DTA115EKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA115EKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA115EKAT146 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123EKAT146 
50 500 39 2.86 1.2 DTB123EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123EKT146 
50 100 80 2.86 26 DTA123JKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTA123JKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123JKAT146 
40 500 600 2.86 = DTB123TKT146CT-ND AL 7.50 21.12 | DTB123TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTB123TK146 
SOT-346 50 100 33 2.86 5.5 DTA123YKAT146CT-ND 36 525 13.65 | DTA123YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123YKAT146 
50 500 56 2.86 5.5 DTB123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123YKT146 
50 100 56 28.6 1.2 DTA124EKAT146CT-ND 36 5:25 13.65 | DTA124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124EKAT146 
50 100 100 28.6 — DTA124TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA124TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124TKAT146 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA124XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124XKAT146 
50 100 20 6.11 1.2 DTA143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTA143EKAT146 
50 500 47 6.11 1.2 DTB143EKT146CT-ND A4 8.13 22.88 | DTB143EKT146TR-ND 3,000 94.00/M DTB143EKT146 
50 100 600 6.11 — DTC143TKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC143TKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143TKAT146 
50 100 100 6.11 _— DTA143TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA143TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA143TKAT146 
40 500 600 6.11 = DTB143TKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB143TKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB143TKT146 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 | DTA143ZKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTA143ZKAT146 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XKAT146CT-ND 36 525 13.65 | DTA143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA134XKAT146 
50 100 68 61.1 1.2 DTA144EKAT146CT-ND 36 5125 13.65 | DTA144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144EKAT146 
50 100 68 61.4 _ DTA144GKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA144GKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144GKAT146 
50 100 100 61.1 = DTA144TKAT146CT-ND 36 §:25 13.65 | DTA144TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144TKAT146 
50 100 33 61.1 0.26 DTA144VKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA144VKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144VKAT146 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144WKAT146 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA113ZETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA113ZETL 
50 50 30 13 1.2 DTA114EETLCT-ND 36 505 13.65 | DTA114EETLTR-ND 3,000 49.00/M DTA114EETL 
50 100 100 13 _ DTA114TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA114TETL 
50 100 24 13 0.57 DTA114WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA114WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA114WETL 
50 70 68 13 bit DTA114YETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114YETLTR-ND. 3,000 59.00/M DTAI14YETL 
50 20 82 130 1.2 DTA115EETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA115EETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA115EETL 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA123EETL 
50 100 80 2.86 26 DTA123JETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123JETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA123JETL 
50 100 33 2.86 5.5 DTA123YETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA123YETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA123YETL 
SOT-416 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA124EETL 
50 100 100 28.6 — DTA124TETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA124TETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA124TETL 
50 50 68 28.6 26 DTA124XETLCT-ND AQ 7.25 18.85 | DTA124XETLTR-ND 3,000 68.00/M DTA124XETL 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143EETL 
50 100 100 6.11 _— DTA143TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143TETL 
50 100 100 6.11 _— DTC143TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTIC143TETLTR-ND 3,000 59.00/M. DTC143TETL 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143XETL 
50 100 80 6.11 42: DTA143ZETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143ZETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143ZETL 
50 30 68 61.41 1.2 DTA144EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA144EETL 
50 100 100 61.41 _ DTA144TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA144TETL 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA144WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA144WETL. 
50 70 68 13 5.7 DTA114YMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 =| DTA114YMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTA114YMT2L 
50 50 30 13 1.2 DTA114EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA114EMT2L 
50 100 100 13 _— DTA114TMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114TMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA114TMT2L 
50 20 82 130 1.2 DTA115EMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA115EMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA115EMT2L 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA123EMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA123EMT2L 
50 100 80 2.86 26 DTA123JMT2LCT-ND AB 6.75 17.55 | DTA123JMT2LTR-ND 8,000 54.00/M DTA123JMT2L 
50 30 56 28.6 1.2 DTA124EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA124EMT2L 
VMT-3 50 50 68 28.6 2.6 DTA124XMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124XMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA124XMT2L 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143EMT2L 
50 100 100 6.11 = DTA143TMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143TMT2L 
50 100 100 6.11 — DTC143TMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC143TMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC143TMT2L 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143XMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA143XMT2L 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143ZMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143ZMT2L 
50 30 68 61.41 1.2 DTA144EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA144EMT2L 
12 500 140 A 10 DTB513ZETLCT-ND 43 7.81 22.00 | DTB513ZETLTR-ND 3,000 90.00/M DTB513ZETL 
30 200 140 a 10 DTB713ZMT2LCT-ND 43 7.81 22.00 | DTB713ZMT2LTR-ND 8,000 85.00/M DTB713ZMT2L 
SC-72/SPT 50 30 68 32.9 0.8 DTC144ESATPCT-ND 43 7.31 20.28 | DTC144ESATPTR-ND 5,000 70.00/M DTC144ESATP 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OHM se R Transistors (cont) Digi@Reel” 


Dual Digital Transistors 


OND 


VCEO Ic Gain R1 2 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (mA) (HFE) (ko) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
50 30 56 28.6 1.2 UMG1NCT-ND 38 7.03 19.80 UMG1NTR-ND. 3,000 81.00/M UMGINTR 
50 30 68 61.1 12 UMG2NCT-ND 38 7.03 19.80 UMG2NTR-ND. 3,000 81.00/M UMG2NTR 
50 100 600 13 — UMG4NCT-ND 38 7.03 19.80 UMG4NTR-ND. 3,000 81.00/M UMG4NTR 
SOT-353 50 100 68 13 57 UMGSNCT-ND 38 7.03 19.80 UMGSNTR-ND. 3,000 81.00/M UMG5NTR 
50 100 80 6.11 12 UMG8NCT-ND 38 7.03 19.80 UMG8NTR-ND 3,000 81.00/M UMG8NTR 
50 50 30 13 1.2 UMGONCT-ND 38 7.03 19.80 UMGONTR-ND 3,000 81.00/M UMGONTR 
50 100 80 2.2 26 UMG11NCT-ND 38 7.03 19.80 UMG11NTR-ND 3,000 81.00/M UMG11NTR 
50 30 56 28.6 1:2 UMH1NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH1NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMHINTN 
50 30 68 61.1 1.2 UMH2NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH2NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH2NTN 
50 100 600 6.11 _ UMH3NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH3NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH3NTN 
50 100 600 13 _ UMH4NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH4NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH4NTN 
SOT-363 50 30 68 61.1 1.2 UMH6NCT-ND 38 7.03 19.80 UMH6NTR-ND. 3,000 81.00/M UMH6NTR 
50 70 68 13 5.7 UMHONTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMHONTNTR-ND 3,000 81.00/M UMHONTN 
50 100 80 2.86 26 UMH10NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH10NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH10NTN 
50 50 30 13 1.2 UMH11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH11NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMH11NTN 
50 100 100 61.1 _ UMH14NCT-ND. 52 10.00 28.80 UMH14NTR-ND 3,000 136.00/M UMH14NTR 
50 30 56 28.6 1.2 IMH1AT110CT-ND AL 7.88 22.68 IMH1AT110TR-ND 3,000 107.00/M IMH1AT110 
50 30 68 61.1 1.2 IMH2AT110CT-ND AQ 7.25 18.85 IMH2AT110TR-ND 3,000 68.00/M IMH2AT110 
50 100 600 6.11 _ IMH3AT110CT-ND AG 8.44 23.76 IMH3AT110TR-ND 3,000 97.00/M IMH3AT110 
50 100 600 13 = IMH4AT110CT-ND AB 8.44 23.76 IMH4AT110TR-ND 3,000 97.00/M IMH4AT110 
SOT-457 50 30 68 61.1 1.2 IMH6AT108CT-ND 53 10.13 29.16 IMH6AT108TR-ND 3,000 138.00/M IMH6AT108 
50 70 68 13 5.7 IMH9AT110CT-ND 46 8.44 23.76 IMH9AT110TR-ND 3,000 97.00/M IMH9AT110 
50 100 80 2.86 26 IMH10AT110CT-ND 40 6.75 18.72 IMH10AT110TR-ND 3,000 72.00/M IMH10AT110 
50 50 30 13 1.2 IMH11AT110CT-ND AQ 7.25 18.85 IMH11AT110TR-ND 3,000 68.00/M IMH11AT110 
50 100 100 61.1 = IMH14AT108CT-ND 59 10.50 30.24 IMH14AT108TR-ND 3,000 143.00/M IMH14AT108 
50 30 56 28.6 1.2 FMG1AT148CT-ND AB 8.88 25.56 FMG1AT148TR-ND 3,000 121.00/M FMG1AT148 
50 30 68 61.1 2: FMG2AT148CT-ND 42 8.13 23.40 FMG2AT148TR-ND 3,000 111.00/M FMG2AT148 
50 100 600 13 =_ FMG4AT148CT-ND AB 8.88 25.56 FMG4AT148TR-ND 3,000 121.00/M FMG4AT148 
SMT-5 50 100 68 13 5.7 FMG5AT148CT-ND AG 8.88 25.56 FMG5AT148TR-ND 3,000 121.00/M FMG5AT148 
50 100 80 6.11 12 FMG8AT148CT-ND 37 6.38 17.68 FMG8AT148TR-ND 3,000 68.00/M. FMG8AT148 
50 50 30 13 1.2 FMG9AT148CT-ND AB 8.88 25.56 FMG9AT148TR-ND 3,000 121.00/M FMG9AT148 
50 100 80 2.2 26 FMG11AT148CT-ND 48 8.75 24.64 FMG11AT148TR-ND 3,000 101.00/M FMG11AT148 
50 30 56 28.6 1.2 EMG1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMG1T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMG1T2R 
50 30 68 61.1 1.2 EMG2T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMG2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMG2T2R 
50 100 100 13 — EMG4T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMG4T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMG4T2R 
EMT-5 50 70 68 13 5.7 EMG5T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMGS5T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMGS5T2R 
50 100 80 6.11 12 EMG8T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMG8T2RTR-ND 8,000 92.00/M. EMG8T2R 
50 50 30 13 1.2 EMG9T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMG9T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMG9T2R 
50 100 80 2.2 26 EMG11T2RCT-ND A4 7.50 20.80 EMG11T2RTR-ND. 8,000 72.00/M EMG11T2R 
50 30 56 28.6 1.2 EMH1T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMH1T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMH1T2R 
50 30 68 61.1 12 EMH2T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMH2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMH2T2R 
50 100 600 6.11 _ EMH3T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMH3T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMH3T2R 
50 100 600 13 - EMH4T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMH4T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMH4T2R 
EMT-6 50 30 68 61.1 1.2 EMH6T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMH6T2RTR-ND 8,000 92.00/M. EMH6T2R 
50 70 68 13 5.7 EMH9T2RCT-ND 50 9.63 27.72 EMH9T2RTR-ND 8,000 123.00/M EMH9T2R 
50 100 80 2.86 26 EMH10T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMH10T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMH10T2R 
50 50 30 13 1.2 EMH11T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMH11T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMH11T2R 
50 150 120 _ _ EMX3T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMX3T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMX3T2R 
12 500 680 = - EMX18T2RCT-ND 52 10.30 30.90 EMX18T2RTR-ND 8,000 144.00/M EMX18T2R 
PNP 
50 30 68 61.1 1.2 UMA2NCT-ND 38 7.03 19.80 UMA2NTR-ND 3,000 81.00/M UMA2NTR 
SOT-353 50 100 68 10 5.7 UMA8NCT-ND 38 7.03 19.80 UMA8NTR-ND 3,000 81.00/M UMA8NTR 
50 50 30 13 1.2 UMA9NCT-ND 38 7.03 19.80 UMASNTR-ND 3,000 81.00/M UMASNTR 
50 30 68 61.1 1.2 UMB2NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB2NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMB2NTN 
SOT-363 50 100 600 13 _ UMB4NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB4NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMB4NTN 
50 100 80 2.86 26 UMB10NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB10NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMB10NTN 
50 50 30 13 1.2 UMB11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB11NTNTR-ND 3,000 81.00/M UMB11NTN 
SOT-428 50 70 68 13 5.7 UMB9NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMBONTNTR-ND 3,000 81.00/M UMBONTN 
50 30 68 61.1 1.2 IMB2AT110CT-ND AL 7.88 22.68 IMB2AT110TR-ND 3,000 107.00/M IMB2AT110 
50 100 600 13 _ IMB4AT110CT-ND AL 7.88 22.68 IMB4AT110TR-ND 3,000 107.00/M IMB4AT110 
SOT-457 50 100 80 2.86 26 IMB10AT110CT-ND 42 7.13 19.76 IMB10AT110TR-ND 3,000 76.00/M IMB10AT110 
50 50 30 13 1.2 IMB11AT110CT-ND 37 6.38 17.68 IMB11AT110TR-ND 3,000 68.00/M IMB11AT110 
50 70 68 13 5.7 IMB9AT110CT-ND AL 7.88 22.68 IMB9AT110TR-ND 3,000 107.00/M IMB9AT110 
50 30 68 61.1 1.2 FMA2AT148CT-ND AL 7.88 22.68 FMA2AT148TR-ND 3,000 107.00/M FMA2AT148 
SMT-5 50 100 68 10 5.7 FMA8AT148CT-ND AL 7.88 22.68 FMA8AT148TR-ND 3,000 107.00/M FMA8AT148 
50 50 30 13 1.2 FMAQAT148CT-ND AG 8.88 25.56 FMA9AT148TR-ND 3,000 121.00/M FMAQAT148 
EMT-5 50 30 68 61.1 1.2 EMA2T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMA2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMA2T2R 
o 50 100 68 10 5.7 EMA8T2RCT-ND A6 8.44 23.76 EMA8T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMA8T2R 
50 30 68 61.1 1.2 EMB2T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMB2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMB2T2R 
50 100 600 13 _ EMB4T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMB4T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMB4T2R 
EMT-6 50 70 68 13 5.7 EMB9T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMB9T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMB9T2R 
50 100 80 2.86 26 EMB10T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMB10T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMB10T2R 
50 50 30 13 1.2 EMB11T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMB11T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMB11T2R 
PNP/NPN 
SOT-353 50 150 120 = = UMY1NCT-ND 37 6.38 17.68 UMY1NTR-ND 3,000 68.00/M UMY1NTR 
50 30 56 28.6 1.2 UMD2NCT-ND 38 7.03 19.80 UMD2NTR-ND. 3,000 81.00/M UMD2NTR 
50 50 30 13 1.2 UMD3NCT-ND 43 7.31 20.28 UMD3NTR-ND. 3,000 78.00/M UMD3N 
SOT-363 50 100 100 6.11 — UMD6NCT-ND 38 7.03 19.80 UMD6NTR-ND. 3,000 81.00/M UMD6NTR 
‘. 50 70 68 13 67 UMD9NCT-ND 38 7.03 19.80 UMD9NTR-ND 3,000 81.00/M UMDONTR 
50 30 68 61.1 1.2 UMD12NCT-ND 38 7.03 19.80 UMD12NTR-ND 3,000 81.00/M UMD12NTR 
50 150 120 = = UMZ2NCT-ND 43 7.31 20.28 UMZ2NTR-ND 3,000 78.00/M UMZ2NTR 
50 30 56 28.6 1.2 IMD2AT108CT-ND A4 8.13 22.88 IMD2AT108TR-ND 3,000 94.00/M IMD2AT108 
50 100 30 13 1.2 IMD3AT108CT-ND A4 8.13 22.88 IMD3AT108TR-ND 3,000 94.00/M IMD3AT108 
50 100 600 6.11 _ IMD6AT108CT-ND 44 8.13 22.88 IMD6AT108TR-ND 3,000 94.00/M IMD6AT108 
SOT-457 50 100 68 13 5.7 IMD9AT108CT-ND 44 8.13 22.88 IMD9AT108TR-ND 3,000 94.00/M IMD9AT108 
20 0 oe it 120 IMD10AT108CT-ND AL 7.50 21.12 IMD10AT108TR-ND 3,000 86.00/M IMD10AT108 
50 500 82 2.86 1.2 IMD16AT108CT-ND 46 8.88 25.56 IMD16AT108TR-ND 3,000 121.00/M IMD16AT108 
32 500 120 = = IMZ4T108CT-ND A6 8.44 23.76 IMZ4T108TR-ND 3,000 97.00/M IMZ4T108 
SMT-5 50 150 120 = = FMY1AT148CT-ND 44 8.50 24.48 FMY1AT148TR-ND 3,000 116.00/M FMY1AT148 
EMT-5 50 150 120 = = EMY1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMY1T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMY1T2R 
50 30 56 28.6 1.2 EMD2T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMD2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMD2T2R 
50 50 30 13 1.2 EMD3T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMD3T2RTR-ND 8,000 92.00/M. EMD3T2R 
50 100 68 61.1 1.2 
50 100 68 13 57 EMD4T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMD4T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMD4T2R 
50 100 68 61.1 1.2 
EMT-6 50 100 30 611 26 EMD5T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMD5T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMD5T2R 
50 100 100 6.11 — EMD6T2RCT-ND AB 8.44 23.76 EMD6T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMD6T2R 
50 70 68 13 5.7 EMD9T2RCT-ND A6 8.44 23.76 EMD9T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMD9T2R 
50 30 68 61.1 1.2 EMD12T2RCT-ND AG 8.44 23.76 EMD12T2RTR-ND 8,000 92.00/M. EMD12T2R 
12 500 140 1.3 12 
50 100 30 13 12 EMD29T2RCT-ND 42 8.13 23.40 EMD29T2RTR-ND 8,000 104.00/M EMD29T2R 
(Continued) 


Digi@Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OHM se Transistors (cont. Digi@ Reel’ 


OND 


Dual Transistors 


VCEO vCcBO Ic HFE VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (V) (mA) Max. Sat. (V) IC (mA) 1B(mA) | Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
NPN 
50 60] 150] 560 04 50 5] UMXINTNCT-ND W731 20.08 UNXINTINTR-ND 3,000 78.007 UMXINTN 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | UMX2NTRCT-ND 43° ~«731~—-20.28—-|-UMX2NTRTR-ND 3,000 78.00/M UMX2NTR 
Ser aa] 22 60 | 150 | 560 04 50 5 | UMX3NTRCT-ND 49° «725 ~~ 18.85 «||: UMX3NTRTR-ND 3,000 68.00/M UMX3NTR 
20 30 50 | 270 05 20 4 | UMX4NcT-NO ‘44 —-813-—«-22.88—||-UMXANTR-ND 3,000 94.00/M UMX4NTR 
11 20 50 | 270 05 10 5 | UMXSNCT-ND ‘44-838 ~—-24.12—-|-UMXSNTR-ND 3,000 114.00/M UMXSNTR 
12 15 | 500 | 680 25 200 10 | UMXi8NTNCT-ND 50963-2772 _| UMXi8NTNTR-ND 3,000 431.00/M UMX18NTN 
50 60) 150 | 560 04 50 5 | IMXTTI10CT-ND 488.25 22.88} IMXITI10TR-ND 3,000 88.00/M IMXiTI10 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | IMx2T108cT-ND 497251885 ‘| IMX2T108TR-ND 3,000 68.00/M IMX2T108 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | IMx3T108CT-ND 46 «888-2556 | IMX3T108TR-ND 3,000 121.00/M IMX3T108 
soiaay:| 20 30 50 | 270 05 20 4 | ixattoscT-No 55 10.90 32.70 ‘| IMX4T108TR-ND 3,000 164.00/M IMX4T108 
11 20 50 | 120 05 10 5 __|_IMXsT108cT-ND 46888 25.56 _|_IMX5T108TR-ND 3,000 421,00/M IMX5T108 
720 720) 50} 820 05 10 7) IMX8TT08CT-ND 437.81 22.00} IMX8T108TR-ND 3,000 90.00/M IMX8T108 
20 25 | 500 | 2700 04 500 20 | IMXQT110CT-ND 468.44. «23.76 ‘| IMXOTA10TR-ND 3,000 97.00/M IMX9T110 
50 60 | 500 | 390 06 500 50__| IMX17T110CT-ND 46 -8.44—_-23.76 _|_IMX7T110TR-ND 3.000 97.00/M IMX17T110 
50 60) 150 | 560 04 50 5 | EMXIT2RCT-ND “468.44 23.76 } EMX1T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMXITOR 
murs | 59 60 | 150 | 560 04 50 5 | EMX2T2RCT-ND 46 —-8.44.-—«23.76 | EMX2T2RTR-ND 8.000 92.00/M EMX2T2R 
30 30 50 | 270 05 20 4 | EMxaT2RCT-ND 5811.60 34.80 | _EMX4T2RTR-ND 8.000 162.00/M EMXAT2R 
11 20 50 | 120 05 10 5 __|_EMXST2RCT-ND 5811.60 34.80 _|_EMXST2RTR-ND 8,000 462.00/M EMXST2R 
PNP. 
50 60] 150] 560 05 50 5] UMTINTNCT-ND a TAS 198.76) UMTINTNTR-ND 3,000 76.00/M UMTINTN 
soT-363 | 12 15 | 500 | 680 0.25 200 10 | UMFSNCT-ND 55 10.50 -30.24_—'|| UMFSNTR-ND 3,000 143.00/M UMFSNTR 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 _| UMT2NCT-ND 42-713 19.76 _| UMT2NTR-ND 3,000 76.00/M UMT2NTR 
720 20730820 05 10 TP IMTATTOBCT-ND 3781 22.00 MITT TOBTR-ND 3,000 50.007M1 IMTATTOB 
sor-as7 | 22 60 | 150 | 560 05 50 5 | IMT1ATI10CT-ND 48 = 825 © -22.88_‘| IMTIAT110TR-ND 3,000 88.00/M IMT1AT110 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 | IMT2ATI08CT-ND 459.00 ~—-27.00_‘| IMT2AT108TR-ND 3,000 135.00/M IMT2AT108 
50 60 | 500 | 390 06 500 50__| IMT17T110CT-ND 46 -8.44—_-23.76 _| IMTI7TI10TR-ND 3,000 97.00/M IMT17T110 
aaceel eo 60) 150 | 560 05 50 5 | EMTIT2RCT-ND 468.44 23.76} EMTITORTR-ND 8,000 92.00/M EMTITOR 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 _| EMT2T2RCT-ND 468.44 23.76 _|_EMT2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMT2TOR 
PNP/NPN 
50 60 | 150] 560 04 50 5 
sor-363] 2? ee | B80 af % 2 | umzintrcr-no 37 638 ~— 17.68‘ | UMZINTRTR-ND 3,000 68.00/M UMZINTR 
o a feng || «een oe ” 2 | iMzeartoscr-np 46 © 844 ~—-23.76 ‘| IMZ2AT108TR-ND 3,000 97.00/M IMZ2AT108 
ae | a GO | dbo | 860 04 50 5) imztattoscT-Nb 43 781 22.00 | IMZ1ATI08TR-ND 3,000 90.00/M IMZ1AT108 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 ; ; ; ; ; 
12 15) 500} 680 0.25 200 10 
ie wee? capt llc ae ioe Son io | EMF21T2RCT-ND 50 9.22 ~—«-25.96 | EMF21T2RTR-ND 8,000 100.00/M EMF21T2R 
12 15) 500} 680 0.25 200 10 
i ie [Se ee oe ao io | EMFST2RCT-ND 50 9.63~—«27.72_ | EMFST2RTR-ND 8,000 123.00/M EMEST2R 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 
emT-6 | 2 or saee | een ue a 2 | EMZtT2RCT-ND 46 8.44 «23.76 ‘| EMZIT2RTR-ND 8,000 92.00/M EMZ1T2R 
12 15) 500} 680 25 200 10 
i a ee a aot io | EMZ7T2RCT-ND 52 10.30 30.90 ‘| EMZ7T2RTR-ND 8,000 144.00/M EMZ7T2R 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 
: ty. | apaie | eee 2 2 | EMZ2TaRCT-ND 46 = 8.44 ~—«-23.76 | EMZ2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMZ2TOR 
PNP/DTR 
soT-363 | 12 is | 500 | 680 250 200 70] UMF2INCT-ND 44850 24.48 | UMF2INTR-ND 3,000 716.007 UMF2INTR 


General Purpose Transistors 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt Rohm 
Package (Vv) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
NPN 
20 40 3 390 0.5 2A 100 2SD2150T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SD2150T100R 
20 50 5 390 1.0 4A 100 2SD2098T100RCT-ND -76 15.12 45.36 1,000 260.00 2SD2098T100R 
20 40 3 560 0.5 2A 100 2SD2150T100SCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SD2150T100S 
25 30 1.2 1,800 0.3 500 10 2SD2537T100VCT-ND 80 15.93 47.79 1,000 274.00 2SD2537T100V 
25 30 2 2,700 0.5 1 20 2SD2153T100VCT-ND 94 18.72 56.16 1,000 322.00 2SD2153T100V 
30 30 1.5 680 0.35 1A 50 2SD2662T100CT-ND 55 11.00 33.00 1,000 176.00 2SD2662T100 
32 40 1 390 0.4 500 50 2SD1664T100QCT-ND 48 8.75 24.64 1,000 112.00 2SD1664T100Q 
32 40 1 390 0.4 500 50 2SD1664T100RCT-ND 55 10.63 30.60 1,000 153.00 2SD1664T100R 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1766T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SD1766T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1766T100RCT-ND 56 10.75 30.96 1,000 155.00 2SD1766T100R 
50 60 3 270 0.35 1A 50 2SC4672T100PCT-ND -70 14.04 42.12 1,000 242.00 2SC4672T100P 
SOT-89 50 60 3 270 0.35 1A 50 2SC4672T100QCT-ND 72 14.40 43.20 1,000 230.00 2SC4672T100Q 
50 60 1 270 0.4 500 50 2SC5053T100RCT-ND AT 9.30 27.90 1,000 149.00 2SC5053T100R 
50 60 1 = 0.4 500 50 2SC5053T100QCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 2SC5053T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 2SD2391T100QCT-ND 72 14.49 43.47 1,000 250.00 2SD2391T100Q 
80 100 1 270 0.4 500 20 2SD1898T100QCT-ND A5 9.00 27.00 1,000 144.00 2SD1898T100Q 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1898T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SD1898T100R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1767T100QCT-ND 71 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1767T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1767T100RCT-ND eal 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1767T100R 
90 90 2 10K 1.5 1A 1 2SD2170T100CT-ND 61 12.20 36.60 1,000 195.00 2SD2170T100 
120 120 2 390 2 1A 100 2SC4132T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 28C4132T100Q 
120 120 2 390 2 1A 100 2SC4132T100RCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SC4132T100R 
400 400 0.1 270 0.5 10 al 2SC4505T100PCT-ND 96 19.17 57.51 1,000 330.00 2SC4505T100P 
400 400 0.1 270 0.5 10 nl 2SC4505T100QCT-ND -96 19.17 57.51 1,000 330.00 2SC4505T100Q 
6 12 50mA 560 0.3 10 al 2SC4774T106SCT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4774T106S 
11 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4083T106NCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 2SC4083T106N 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4083T106PCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 2SC4083T106P 
12 15 1.5 680 0.2 500 25 2SD2652T106CT-ND 56 10.75 30.96 3,000 146.00/M 2SD2652T106 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4082T106PCT-ND Al 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4082T106P 
25 40 50mA 180 0.35 10 1 2SC4098T106PCT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4098T106P 
30 30 1 680 0.35 500 25 2SD2656T106CT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M 2SD2656T106 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC4097T106QCT-ND A7 8.06 22.36 3,000 86.00/M 2SC4097T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC4097T106RCT-ND A7 8.06 22.36 3,000 86.00/M 2SC4097T106R 
40 75 0.6 75 1 500 50 UMT2222AT106CT-ND. 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT2222AT106 
SOT-323 40 60 0.2 300 0.3 50 5 UMT3904T106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT3904T 106 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4081T106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4081T106Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4081T106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4081T106R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106VCT-ND AB 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD2351T106V 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106WCT-ND A5 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD2351T106W 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1949T106QCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD1949T106Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1949T106RCT-ND AB 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD1949T106R 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 2SC5876T106QCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC5876T106Q 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 2SC5876T106RCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC5876T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 a 2SC4102T106RCT-ND 37 6.38 17.68 3,000 68.00/M 2SC4102T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC4102T106SCT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SC4102T106S 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. _$ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ROHM semiconnuctor Transistors Reel” 


General Purpose Transistors (Cont.) 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Tape and Reelt Rohm 
Package (Vv) (Vv) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. Qty. Pricing Part No. 
6 12 50mA 560 0.3 10 1 2SC4713KT146SCT-ND 3,000 121.00/M 2SC4713KT146S 
an] 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146NCT-ND 3,000 84.00/M 2SC3838KT146N 
an 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146PCT-ND 3,000 84.00/M 2SC3838KT146P 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653KT146CT-ND 3,000 164.00/M 2SD2653KT146 
15 15 1 390 0.3 400 20 2SD2444KT146RCT-ND 3,000 149.00/M 2SD2444KT146R 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146QCT-ND 3,000 138.00/M 2SD1757KT146Q 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146RCT-ND 3,000 138.00/M 2SD1757KT146R 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC3837KT146PCT-ND 3,000 105.00/M 2SC3837KT146P 
20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146VCT-ND 3,000 78.00/M 2SD2114KT146V 
20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146WCT-ND 3,000 78.00/M 2SD2114KT146W. 
20 50 0.3 2,700 0.1 30 3 2SD2704KT146CT-ND 3,000 80.00/M 2SD2704KT146 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC2413KT146PCT-ND 3,000 97.00/M 2SC2413KT146P 
30 30 1.5 680 35 1A 50 2SD2657KT146CT-ND 3,000 111.00/M 2SD2657KT146 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146QCT-ND 3,000 78.00/M 2SC2411KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146RCT-ND 3,000 78.00/M 2S8C2411KT146R 
32 40 0.3 5,000min. 1.5 200 0.4 2SD1383KT146BCT-ND 3,000 143.00/M 2SD1383KT146B 
SOT-346 32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146QCT-ND 3,000 78.00/M 2SD1781KT146Q 
32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146RCT-ND 3,000 78.00/M 2SD1781KT146R 
40 60 0.2 300 0.2 10 1 MMST3904T146CT-ND 3,000 59.00/M MMST3904T146 
40 75 0.6 75 1 500 50 MMST2222AT146CT-ND 3,000 60.00/M MMST2222AT146 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 MMST4401T146CT-ND. 3,000 63.00/M MMST4401T146 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC2412KT146QCT-ND 3,000 40.00/M 2SC2412KT146Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC2412KT146RCT-ND 3,000 40.00/M 2SC2412KT146R 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC2412KT146SCT-ND 3,000 42.00/M 2SC2412KT146S 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTA06T146CT-ND 3,000 104.00/M MMSTAO6T146 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146QCT-ND 3,000 60.00/M 2SD1484KT146Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146RCT-ND 3,000 60.00/M 2SD1484KT146R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146WCT-ND 3,000 145.00/M 2SD2226KT146W 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146VCT-ND 3,000 145.00/M 2SD2226KT146V 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146RCT-ND 3,000 95.00/M 2SD1782KT146R 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146QCT-ND 3,000 95.00/M 2SD1782KT146Q 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC3906KT146RCT-ND 3,000 103.00/M 2SC3906KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 ll 2SC3906KT146SCT-ND 3,000 103.00/M 2SC3906KT146S 
300 300 0.1 180 2 50 5 2SC4061KT146NCT-ND 3,000 141.00/M 2SC4061KT146N 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4726TLPCT-ND 3,000 143.00/M 2SC4726TLP 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5585TLCT-ND 3,000 106.00/M 2SC5585TL 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4725TLPCT-ND 3,000 145.00/M 2SC4725TLP 
SOT-416 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLNCT-ND 3,000 105.00/M 2SC4618TLN 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLPCT-ND 3,000 105.00/M 2SC4618TLP 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2654TLVCT-ND 3,000 107.00/M 2SD2654TLV 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4617TLQCT-ND 3,000 47.00/M 2SC4617TLQ 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4617TLRCT-ND 3,000 47.00/M 2SC4617TLR 
i 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC5662T2LPCT-ND 8,000 107.00/M 2SC5662T2LP 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5663T2LCT-ND 8,000 115.00/M 2SC5663T2L 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC5661T2LPCT-ND 8,000 130.00/M 2SC5661T2LP 
VMT-3 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC5659T2LNCT-ND 8,000 74.00/M 2SC5659T2LN 
25 40 50mA 180 0.3 10 dl 2SC5659T2LPCT-ND 8,000 74.00/M 2SC5659T2LP 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC5658T2LRCT-ND 8,000 68.00/M 2SC5658T2LR 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC5658T2LQCT-ND 8,000 68.00/M 2SC5658T2LQ 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2707T2LVCT-ND 8,000 97.00/M 2SD2707T2LV 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLQCT-ND 2,500 342.00/M 2SC5001TLQ 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLRCT-ND 2,500 311.00/M 2SC5001TLR 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2118TLQCT-ND 2,500 238.00/M 2SD2118TLQ 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2118TLRCT-ND 2,500 238.00/M 2SD2118TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLQCT-ND 2,500 229.00/M 2SD1758TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLRCT-ND 2,500 229.00/M 2SD1758TLR 
SOT-428 50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLQCT-ND 2,500 257.00/M 2SD1760TLQ 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLRCT-ND 2,500 257.00/M 2SD1760TLR 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLVCT-ND 2,500 359.00/M 2SD2318TLV 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLUCT-ND 2,500 359.00/M 2SD2318TLU 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SC5103TLQCT-ND 2,500 376.00/M 2SC5103TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLQCT-ND 2,500 339.00/M 2SD1733TLQ 
80 120 dl 390 0.4 500 20 2SD1733TLRCT-ND 2,500 339.00/M 2SD1733TLR 
40 75 0.6 75 1 500 50 SST2222AT116CT-ND 3,000 35.00/M SST2222AT116 
SOT-23 40 60 0.6 80 0.75 500 50 SST4401T116CT-ND 3,000 61.00/M SST4401T116 
80 80 0.3 = 1.2 100 0.1 SSTA28T116CT-ND 3,000 88.00/M SSTA281T116 
80 80 0.5 100 0.25 100 10 SSTAO6T116CT-ND 3,000 66.00/M SSTAO6T116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2700TLCT-ND 3,000 165.00/M 2SD2700TL 
i‘ 12 15 2 680 0.35 1A 50 2SD2701TLCT-ND 3,000 165.00/M 2SD2701TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653TLCT-ND 3,000 183.00/M 2SD2653TL 
12 15 3 680 25 1.5A 30 2SD2670TLCT-ND 3,000 174.00/M 2SD2670TL 
30 30 1.5 680 0.35 1A 50 2SD2657TLCT-ND 3,000 135.00/M 2SD2657TL 
30 30 3 680 0.25 1.5A 30 2SD2673TLCT-ND 3,000 222.00/M 2SD2673TL 
TSMT-3 30 30 1 680 35 500 25 2SD2675TLCT-ND 3,000 150.00/M 2SD2675TL 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLQCT-ND 3,000 136.00/M 2SC5730TLQ 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLRCT-ND 3,000 136.00/M 2SC5730TLR 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLQCT-ND 3,000 121.00/M 2SC5916TLQ 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLRCT-ND 3,000 121.00/M 2SC5916TLR 
20 40 3 390 0.5 2A 100 2SC4115STPRCT-ND¥ 5,000 123.00/M 2SC4115STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC1740STPQCT-ND¥ 5,000 48.00/M 2SC1740STPQ 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SC1741ASTPQCT-ND¥ 5,000 61.00/M 2SC1741ASTPQ 
SC-72/SPT 20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2144STPVCT-ND£ 5,000 77.00/M 2SD2144STPV 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC1740STPRCT-ND¥ 5,000 48.00/M 2SC1740STPR 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097T V2QCT-ND¥ 2,500 257.00/M 2SD2097TV2Q 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097TV2RCT-ND¥ 2,500 257.00/M 2SD2097TV2R 
80 100 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2RCT-NDF 2,500 164.00/M 2SD1863TV2R 
ATV 80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2QCT-ND¥ 2,500 183.00/M 2SD1863TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1864TV2QCT-ND¥ 2,500 345.00/M 2SD1864TV2Q 
50 60 3 390 at 2A 200 2SD1864TV2RCT-NDt 2,500 345.00/M 2SD1864TV2R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2QCT-ND¥ 2,500 207.00/M 2SD1859TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2RCT-ND¥ 2,500 207.00/M 2SD1859TV2R 
TO-200FP 60 80 3 320 1 2A 200 2SD2096T114ECT-ND 1,000 508.00 2SD2096T114E 
160 160 1.5 200 2 1A 100 2SD2033AT114ECT-ND 1,000 609.00 2SD2033AT114E 
PNP 
20 20 3 270 0.5 2A 100 2SB1424T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1424T100Q 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SB1424T100RCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 2SB1424T100R 
20 30 3 390 0.45 1.5A 150 2SB1308T100RCT-ND 85 17.01 51.03 1,000 293.00 2SB1308T100R 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1386T100QCT-ND 58 11.50 34.50 1,000 184.00 2SB1386T100Q 
SOT-89 20 30 5 390 1 4a 100 2SB1386T100RCT-ND 58 11.50 34.50 1,000 184.00 | __2SB1386T100R 
20 20 2 820 0.5 1A 50 2SB1427T100ECT-ND 58 11.60 34.80 1,000 186.00 2SB1427T100E 
30 30 1.5 680 37 1A 50 2SB1698T100CT-ND 55 11.00 33.00 1,000 176.00 2SB1698T100 
32 40 1 390 0.5 500 50 2SB1132T100RCT-ND 40 7.63 21.96 1,000 110.00 2SB1132T100R 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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General Purpose Transistors (Cont.) 
VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Tape and Reelt Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 Qty. Pricing Part No. 
32 40 1 270 0.5 500 50 2SB1132T100QCT-ND 44 8.50 24.48 1,000 122.00 2SB1132T100Q 
32 40 2 270 0.8 2A 200 2SB1188T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1188T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1188T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1188T100R 
50 60 1 270 0.4 500 50 2SA1900T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SA1900T100Q 
50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100PCT-ND 69 13.80 41.40 1,000 221.00 2SA1797T100P 
SOT-89 50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100QCT-ND 65 13.00 39.00 1,000 208.00 2SA1797T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 2SB1561T100QCT-ND 74 14.80 44.40 1,000 237.00 2SB1561T100Q 
80 80 1 270 0.4 500 50 2SB1260T100QCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 2SB1260T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100QCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SB1189T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SB1189T100R 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1260T100RCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 2SB1260T100R 
400 400 0.1 180 0.5 20 2 2SA1759T100PCT-ND 83 16.56 49.68 1,000 285.00 2SA1759T100P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1812T100QCT-ND 88 17.55 52.65 1,000 302.00 2SA1812T100Q 
12 15 1.5 680 0.20 500 25 2SB1689T106CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M 2SB1689T106 
30 30 1 680 0.38 500 25 2SB1694T106CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SB1694T106 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106QCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1577T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106RCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1577T106R 
SOT-323 40 40 0.2 300 0.4 50 5 UMT3906T106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT3906T106 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1576AT106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SA1576AT106Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1576AT106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SA1576AT106R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 UMT2907AT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT2907AT106 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106RCT-ND 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M 2SA1579T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106SCT-ND 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M 2SA1579T106S 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690KT146CT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M 2SB1690KT146 
15 15 1 270 0.3 400 20 2SB1590KT146QCT-ND 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M 2SB1590KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146QCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SA1036KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146RCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SA1036KT146R 
32 40 0.8 390 0.5 500 50 2SB1197KT146RCT-ND A3 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SB1197KT146R 
32 40 0.8 270 0.5 0.5A 50 2SB1197KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SB1197KT146Q 
40 40 0.2 300 0.25 10 1 MMST3906T146CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M MMST3906T146 
SOT-346 40 40 0.6 100 0.75 500 50 MMST4403T146CT-ND 46 6.75 17.55 3,000 63.00/M MMST4403T146 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1037AKT146QCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SA1037AK146Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1037AKT146RCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SA1037AK146R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 MMST2907AT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M MMST2907AT146 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTAS6T146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M MMSTAS6T146 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146QCT-ND 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M 2SB1198KT146Q 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146RCT-ND 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M 2SB1198KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1514KT146RCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA1514KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 a! 2SA1514KT146SCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA1514KT146S 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2018TLCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA2018TL 
SOT-416 50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1774TLQCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1774TLQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA1774TLRCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1774TLR 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2030T2LCT-ND 7 9.00 25.92 8,000 115.00/M 2SA2030T2L 
VMT-3 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LQCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M 2SA2029T2LQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LRCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M 2SA2029T2LR 
20 30 10 560 0.25 4A 50 2SA1834TLRCT-ND 1.20 26.08 80.25 2,500 427.00/M 2SA1834TLR 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLQCT-ND 69 13.86 41.58 2,500 219.00/M 2SB1412TLQ 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLRCT-ND 95 20.64 63.50 2,500 338.00/M 2SB1412TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLQCT-ND 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M 2SB1182TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLRCT-ND 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M 2SB1182TLR 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1184TLRCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M 2SB1184TLR 
SOT-428 50 60 3 270 1 2A 200 2SB1184TLQCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M 2SB1184TLQ 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SA1952TLQCT-ND 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M 2SA1952TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLQCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SB1181TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLRCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SB1181TLR 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLPCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SA1727TLP 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLQCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SA1727TLQ 
400 400 2 180 0.5 500 100 2SA1862TLPCT-ND 1.35 29.17 89.75 2,500 477.00/M 2SA1862TLP 
600 600 1 180 1.2 300 60 2SA1807TLPCT-ND 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M 2SA1807TLP 
SOT-23 40 40 0.6 100 0.75 500 50 SST4403T116CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M SST4403T116 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 SST2907AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M SST2907AT116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1730TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1730TL 
30 30 1.5 680 0.37 1A 50 2SB1731TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1731TL 
12 15 1.5 680 200 500 25 2SB1709TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1709TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690TLCT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M 2SB1690TL 
12 15 3 680 25 1.5A 30 2SB1705TLCT-ND 49 9.70 29.10 3,000 146.00/M 2SB1705TL 
TSMT-3 12 15 4 680 25 2A 40 2SB1707TLCT-ND 78 15.66 46.98 3,000 248.00/M 2SB1707TL 
30 30 1 680 «35 500 25 2SB1710TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1710TL 
30 30 1.5 680 37 1A 50 2SB1695KT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SB1695KT146 
30 30 1.5 680 0.37 1A 50 2SB1695TLCT-ND 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M 2SB1695TL 
30 30 3 680 0.25 1.5A 30 2SB1708TLCT-ND 78 15.66 46.98 3,000 248.00/M 2SB1708TL 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPQCT-ND¥ 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M 2SA1585STPQ 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPRCT-ND¥ 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M 2SA1585STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPQCT-NDF 49 7.25 18.85 5,000 58.00/M 2SA933ASTPQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPRCT-ND¥ 44 6.50 16.90 5,000 52.00/M 2SA933ASTPR 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPSCT-ND¥ 44 7.50 20.80 5,000 72.00/M 2SA933ASTPS 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2QCT-NDF 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SB1326TV2Q 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2RCT-ND¥$ 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SB1326TV2R 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1243TV2QCT-NDF 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M 2SB1243TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1243TV2RCT-ND¥$ 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M 2SB1243TV2R 
ATV 80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2QCT-NDt 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M 2SB1238TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2RCT-ND¥$ 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M 2SB1238TV2R 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1241TV2QCT-NDF 52 10.30 30.90 2,500 155.00/M 2SB1241TV2Q 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1241TV2RCT-ND¥ 49 9.70 29.10 2,500 146.00/M 2SB1241TV2R 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2PCT-ND¥ -80 15.93 47.79 2,500 252.00/M 2SA1776TV2P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2QCT-NDF 80 15.93 47.79 2,500 252.00/M 2SA1776TV2Q 
NPN Darlington 
SOT-346 32 32 0.3 5,000min. 1.5 100 0.1 2SD2142KT146CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M 2SD2142KT146 
SOT-428 60 60 2 10,000 1.5 1A i 2SD2143TLCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M 2S8D2143TL 
100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SD1980TLCT-ND 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SD1980TL 
60 60 1 2,000min. 1.5 500 0.5 2SD1834T100CT-ND 71 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1834T100 
SOT-89 60 60 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2212T100CT-ND 69 13.86 41.58 1,000 239.00 2SD2212T100 
100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2195T100CT-ND 1.01 20.16 60.48 1,000 347.00 2SD2195T100 
PNP Darlington 
SOT-89 100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SB1580T100CT-ND 92 18.36 55.08 1,000 316.00 2SB1580T100 
SOT-346 32 40 0.3 5,000min. 1.5 200 0.4 2SB852KT146BCT-ND 58 11.13 32.04 3,000 151.00/M 2SB852KT146B 
SOT-428 100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SB1316TLCT-ND 1.03 22.34 68.75 2,500 366.00/M 2SB1316TL 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SOD-106 SOD-123 SOD-323 Cathode Mark | SOD-523 Cathode Mark SOT-323 
+ Cathode *L 10-9 ts 
ia Cathode Band 

Mark dl . 
2.6 
is z 
| 30>! 

1.6 ‘i 


Dimensions in mm 


SOT-346 SOT-457 
0.3 
¢ 


i 2.9 


Cathode Band Cathode Band 


0.4 Type No. 
; ype No. 
29.0 +E 290 +17 ae 300 aldos 
27 ; ; 


Schottky Barrier 


10 VR IFSM VF Digi-Key ing Tape and Reel} Rohm 
Package Circuits (A) (V) (A) (V) Max. Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
SC-74A A 0.1 40 1 0.34 RB471ET148CT-ND -50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB471ET148 
er 3.0 40 70 0.55 RBO50L-40TE25CT-ND 93 18.54 55.62 1,500 319.00/M RBOSOL-40TE25 
= 3.0 20 70 0.45 RB051L-40TE25CT-ND 61 12.10 36.30 1,500 194.00/M RBO51L-40TE25 
SOD-106 — 5 20 70 0.45 RB081L-20TE25CT-ND 1.04 20.79 62.37 1,500 358.00/M RBO81L-20TE25 
= H| 40 70 0.55 RB160L-40TE25CT-ND 42 7.66 21.56 1,500 98.00/M RB160L-40TE25 
= 1 20 70 0.40 RB161L-40TE25CT-ND 42 8.13 23.40 1,500 117.00/M RB161L-40TE25 
= HI 20 30 0.35 RB161M-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161M-20TR 
= 15 30 30 0.49 RB0O70M-30CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RBO70M-30TR 
SOD-123 _ il 30 30 0.48 RB160M-30CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB160M-30TR 
= 1 40 30 0.51 RB160M-40CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M RB160M-40TR 
es 1 60 30 0.55 RB160M-60CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB160M-60TR 
= 0.7 200 1 0.85 RFO71M2SCT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M RFO71M2STR 
_— 0.1 40 1 0.45 RB500V-40TE-17CT-ND .57 11.00 31.68 3,000 150.00/M RB500V-40TE 
SOD-323 <= 0.1 40 1 0.34 RB501V-40TE-17CT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M RB501V-40TE 
= 0.03 30 2 0.37 RB751V-40TE-17CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 104.00/M RB751V-40TE 
_— 0.03 30 2 0.37 RB751S-40TE61CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB751S-40TE61 
S0D-523 = 0.2 30 1 0.60 RB520S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB520S-30TE61 
= 0.2 30 1 0.50 RB521S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB521S-30TE61 
= 0.2 40 1 0.55 RB520S-40TE61CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB520S-40TE61 
0.03 40 2 = RB706F-40T106CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RB706F-40T 
SOT-323 B 0.03 40 2 0.37 RB715FT106CT-ND 42 7.13 19.76 3,000 76.00/M RB715FT106 
0.03 40 2 0.37 RB717FT106CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB717FT106 
SOT-343 ej 0.1 40 1 = RB480KTLCT-ND 53 10.13 29.16 3,000 138.00/M RB480KTL 
B 0.03 40 2 = RB706D-40T146CT-ND 48 9.25 26.64 3,000 126.00/M RB706D-40T 
D 0.5 40 3 0.55 RB400DT146CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400DT146 
D 0.5 20 3 0.3 RB411DT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M RB411DT146 
SOT-346 D 0.1 40 1 0.45 RB420DT146CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB420DT146 
E 0.1 40 1 0.34 RB425DT146CT-ND 44 8.38 24.12 3,000 114.00/M RB425DT146 
D = 20 3 0.45 RB491DT146CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB491DT146 
E 0.03 40 2 0.37 RB705DT146CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RB705DT146 
= 0.1 30 1 0.53 RB530XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RB530XNTR 
SOT-363 = 0.1 30 1 0.43 RB531XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RBS31XNTR 
SOT-457 EF 0.03 40 2 0.37 RB731UT108CT-ND 47 9.00 25.92 3,000 122.00/M RB731UT108 
SOT-416 E 0.03 40 2 0.37 RB715WTLCT-ND -50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB715WTL 
= 3.0 30 70 0.45 RBO50LA-30CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-30TR 
PMDT _ 3.0 40 70 0.55 RBO50LA-40CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-40TR 
= 3.0 30 70 0.42 RSX301LA-30CT-ND 75 15.03 45.09 3,000 238.00/M RSX301LA-30TR 
= 1 20 5 0.42 RB161VA-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161VA-20TR 
= 0.5 40 3 0.55 RB400VA-50CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400VA-50TR 
TUMD2 - 0.5 30 5 0.39 RSX051VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX051VA-30TR 
= 0.7 30 5 0.42 RSX071VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX071VA-30TR 
VMD2 = .03 30 2 0.37 RB751G-40T2RCT-ND 52 10.00 28.80 8,000 128.00/M RB751G-40T2R 
VMD3. = .03 30 2 0.37 RB715ZT2LCT-ND 57 10.88 31.32 8,000 139.00/M RB715ZT2L 
Switching Diodes 
VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
DO-34 _ 90 80 400 130 1SS133T-77CT-NDt 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1SS133T-77 
DO-35 = 100 75 450 150 1N4148T-73CT-ND 20 2.68 6.03 5,000 16.00/M 1N4148T-73 
DO-41 _ 500 400 30A 1.0A 1SR153-400T-32CT-NDt 48 9.25 26.64 2,500 126.00/M 1SR153-400T-32 
SOD-106 _— 400 = 30A 1.0A 1SR154-400TE25CT-ND. 34 5.81 16.12 1,500 71.00/M 1SR154-400TE25 
= 600 = 30A 1.0A 1SR154-600TE25CT-ND. 49 9.06 25.52 1,500 116.00/M 1ST154-600TE25 
SOD-123 = = 400 25A 0.7A RR264M-400CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M RR264M-400 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 
Digi@Ree! Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ROHM) semiconnuctor Diodes (cont.) 


Switching Diodes 


@kets 


VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
= 90 80 225 100 1SS355TE-17CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M 1SS355TE-17 
SOD-323 = 40 35 225 100 1SS380TE-17CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 1SS380TE-17 
= a 50 50 = RN731VTE-17CT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M RN731VTE-17 
SOD-523 = 90 80 225 100 1SS400TE61CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 1SS400TE61 
SOT-23 G 85 70 450 = BAW56T116CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M BAW56T116 
E 80 80 300 100 DAN202UT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN202UT106 
SOT-323 G 80 80 300 100 DAP202UT106CT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M DAP202UT106 
E = 35 = = DAN235UT106CT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M DAN235UT106 
SOT-343 ej 80 80 300 100 DA227TLCT-ND -40 7.75 22.32 3,000 105.00/M DA227TL 
E 80 80 300 100 DAN202KT146CT-ND 36 §.25 13.65 3,000 49.00/M DAN202KT146 
SOT-346 G 80 80 300 100 DAP202KT146CT-ND 36 §.25 13.65 3,000 49.00/M DAP202KT146 
B 80 80 300 100 DAN217T146CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN217T146 
B 20 20 200 100 DA204KT146CT-ND. 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DA204KT146 
SOT-353 H 80 80 80 25 UMN1NCT-ND A6 8.88 25.56 3,000 121.00/M UMN1N 
E 80 80 300 100 DAN222TLCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DAN222TL 
SOT-416 G 80 80 300 100 DAP222TLCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M DAP222TL 
B 20 20 200 100 DA221TLCT-ND 34 5.81 16.12 3,000 62.00/M DA221TL 
SOT-457 | 80 80 300 100 IMN10T108CT-ND At 7.88 22.68 3,000 107.00/M IMN10T108 
VMD2 = 90 80 225 100 1SS400GT2RCT-ND 46 6.75 17.55 8,000 54.00/M 1SS400GT2R 
B 20 20 200 100 DA221MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DA221MT2L 
VMD3 E 80 80 300 100 DAN222MT2LCT-ND. 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DAN222MT2L 
G 80 80 300 100 DAP222MT2LCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M DAP222MT2L 
= 250 220 625 200 RLS245TE-11CT-ND 29 4.25 11.05 2,500 40.00/M RLS245TE-11 
LL-34 = 100 75 450 150 RLS4148TE-11CT-ND 36 4.80 10.80 2,500 32.00/M RLS4148TE-11 
_— 100 75 450 150 RLS4448TE-11CT-ND 34 5.00 13.00 2,500 47.00/M RLS4448TE-11 
= 50 50 600 200 RLS4150TE-11CT-ND 36 §.25 13.65 2,500 49.00/M RLS4150TE-11 
SC-74A H 80 80 80 25 FMN1T148CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M RMN1T148 


Zener 
Diodes 


Specifications: 

PTZ Series; 1000 mW 
UDZ Series; 200 mw 

EDZ Series; 150 mW 


SOD-323 


Cathode Mark 


VA 


SOD-523 


Cathode 


Mark: 


i 


Reverse 
Zener Voltage Resistance 0 Current IR (yA) i-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel¢ Rohm 

Package Min. Max. Max. @ Iz(mA) Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Qty Pricing Part No. 
4.300 4.800 15 40.0 20.0 1.0 PTZTE254.3BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE254.3B 
5.100 5.700 8 40.0 20.0 1.0 PTZTE255.1BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE255.1B 

SOD-106 7.500 8.400 4 40.0 20.0 4.0 PTZTE257.5BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE257.5B 

. 12.000 13.500 8 20.0 10.0 9.0 PTZTE2512BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE2512B 

18.000 20.300 12 20.0 10.0 13.0 PTZTE2518BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE2518B 
27.000 30.800 16 10.0 10.0 21.0 PTZTE2527BCT-ND -50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE2527B 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 UDZSTE-173.6BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 UDZSTE-173.9BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.9B 
4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 UDZSTE-174.3BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-174.3B 
4.980 5.200 80 5.0 2.0 1.5 UDZSTE-175.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.1B 
5.490 5.730 60 5.0 1.0 2.5 UDZSTE-175.6BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.6B 
6.060 6.330 60 5.0 1.0 3.0 UDZSTE-176.2BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-176.2B 

SOD-323 6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 UDZSTE-176.8BCT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M UDZSTE-176.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 UDZSTE-177.5BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-177.5B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 UDZSTE-179.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-179.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 UDZSTE-1710BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-1710B 
11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 UDZSTE-1712BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1712B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 UDZSTE-1715BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1715B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 UDZSTE-1718BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1718B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 UDZSTE-1722BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1722B 
26.190 27.530 150 5.0 0.1 21.0 UDZSTE-1727BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1727B 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 EDZTE613.6BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE613.9BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.9B 
4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE614.3BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.3B 
4.550 4.750 100 5.0 2.0 1.0 EDZTE614.7BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.7B 
6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 EDZTE616.8BCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M EDZTE616.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 EDZTE617.5BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE617.5B 
8.020 8.360 30 5.0 0.5 5.0 EDZTE618.2BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE618.2B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 EDZTE619.1BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE619.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 EDZTE6110BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6110B 
10.760 11.220 30 5.0 0.1 8.0 EDZTE6111BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6111B 

SOD-523 11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 EDZTE6112BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6112B 
12.910 13.490 37 5.0 0.1 10.0 EDZTE6113BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6113B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 EDZTE6115BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6115B 
15.850 16.510 50 5.0 0.1 12.0 EDZTE6116BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6116B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 EDZTE6118BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6118B 
19.520 20.390 85 5.0 0.1 15.0 EDZTE6120BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6120B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 EDZTE6122BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6122B 
23.720 24.780 120 5.0 0.1 19.0 EDZTE6124BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6124B 
26.190 27.530 150 2.0 0.1 21.0 EDZTE6127BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6127B 
29.190 30.690 200 2.0 0.1 23.0 EDZTE6130BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6130B 
32.150 33.790 250 2.0 0.1 25.0 EDZTE6133BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6133B 
35.070 36.870 300 2.0 0.1 27.0 EDZTE6136BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6136B 

+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
1 ® Dim. in 
Zener Diode Array — SOT-353 Digi@Reel ae 
Voltage Resistance | Reverse | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Rohm 
Fig. | Min. Max. Max. Current | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 6.47 7.14 400 0.5pA UMZ6.8ENCT-ND 46 844 23.76 3,000 97.00/M | UMZ6.8EN 
2 6.47 7.14 = 0.5pA VMZ6.8NT2LCT-ND 47 8.59 24.20 8,000 94.00/M | VMZ6.8NT2L. 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Alternistor Triacs 8 to 40 Amps 


General Description: 


Teccor's Alternistor Triac has been specifically 
designed for applications which are required to 
switch highly inductive loads. 


To accomplish this, a special chip has been 
designed which effectively offers the same 
performance as two thyristors (SCRs) wired 


Teccor® Brand Thyristor 


TO-220AB - 
Isolated 


TO-218AC TO-220AB - 


Non-Isolated 


D2-PAK (SMT) TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK (SMT) 


MT2 


inverse parallel (back-to-back), hence, the 
alternistor has better turn-off behavior than 
a standard triac. All Alternistors have glass 
passivated junctions to ensure long term 
reliability and parameter stability. 
ITRMs |VDRM | IGT Digi-Key Price Each Tape and Reel§ VprM | IGT Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Package (A) (V) | (mA) Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing Package (A) (V) | (mA) Part No. 1 10 100 Qty. ] Pricing 
Isolated (4) (File E71639) — RoHS Compliant T0-218x 40.0 400 400 Q4040J7TP-ND 7.54 670 603 | — = 
TO-220AB 6.0 | 600 | 35 Q6006LH4-ND 148 132 149 | — = “| 600 Q6040J7TP-ND 8.36 7.43 6.69 | — = 
400 Q4008LH4-ND 13606 1.21~=«1.09 | — = 200 Q2040K7TP-ND 620 552 497 | — — 
T0-220AB 8.0 600 | 35 Q6008LH4-ND. 1.50 1.34 1.21 _— _ TO-218AC 40.0 400 400 Q4040K7TP-ND 6.83 6.08 547 | — _ 
800 Q8008LH4-ND 1.79 1.60 144 | — _- : 600 Q6040K7TP-ND 7.56 6.72 605 | — _ 
400 Q4072LH5-ND 1.58 140 1.26 | — = 800 Q8040K7TP-ND 8.99 7.99 7.20 | — = 
TO-220AB | 12.0 | G09 | 50 06012LH5-ND 174-155 140 | — = Non-Isolated 
400 | 59 ACTER SEND 194 8 18 | = 600 QGOO8NH4RPCT-NDT 269 221 187 | 500 | 585.65 
S00 Sr a Se 2.16 1.92 1.73 | — = D2-PAK 8.0 | soo | 35 Q8008NH4RPCT-ND+ 3.19 2622.21 | 500 | 695.30 
200 Q2016LH4-ND. 1.70 1.51 1.36 : : ; 7 
600 | 35 Q6016LH4-ND 2:09 186 167 TO-252 D-PAK | 8.0 600 | 10 Q6008DH3RPCT-NDt 1.12 1.00 90 [2,500 | 694.40/M 
T0-220AB 16.0 300 Q8016LH4-ND 2.47 2.90 193 | — fae 600_| 20 Q6016RH3-ND 1.94 1.73 155 | — _ 
400 O4016LH6-ND 177158 142 | = to-22008 | 169 |-400[35 4016RH4-ND 1701.51 1.36 [| — = 
600 | 80 Q6016LH6-ND 196 1.75 157 | — = 200 | 99 Q2016RH6-ND 145 0 1.3000 1.47 | — = 
800 Q8016LH6-ND 233 2.07 1.87 | — - 600 Q6016RH6-ND 177158 1.42 | — = 
200 02025L6-ND 2.38 2.12 1.91 = = D-PAK 16.0 | 800 Q8016NH4RPCT-NDt 441 3.62 3.06 | 500 960.50 
T0-220AB 25.0 400 80 Q4025L6-ND 2.62 2.33 2.10 | — — 200 Q2025R6-ND 2.13 1.90 1.71 _ = 
° 600 Q6025L6-ND 2.91 259 233 | — _ T0-220AB 25.0 400 80 Q4025R6-ND 2.35 2.09 188 | — _ 
800 Q8025L6-ND 3.47 3.08 2.78 | — = 600 Q6025R6-ND 2.62 2.33 210 | — = 
TO-218AC 25.0 800 | 80 Q8025K6TP-ND 6.76 6.01 5.41 = = 800 Q8025R6-ND 3.10 2.76 249 | — = 
T0-220AB 30.0 600_| 50 Q6030LH5-ND 3.22 2.87 2.58 — =! + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) and Gated Triacs (1-35 Amps) 
'TRMs | VDRM IDRM lat VeT IH Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
(A) (V) Package | @25°C (mA)| (mA) (mA) (mA) Part No. it 10 100 Qty. Pricing 7 
Logic Triacs, Isolated — RoHS Compliant res Aaa ing 
0.8 400 COMPAK 01 3 2 5 L4X3CT-ND 1.30 1.07 91 2,500 567.80/M 
° 400 : 5 10 L4X5CT-ND 1.26 1.04 88 2,500 550.80/M 
200 L201E3-ND .70 63 57 _ _ 
400 TO-92 01 3 2 5 L401E3-ND 75 67 61 _ _ 
1.0 600 L601E3-ND 85 -76 68 = = 
7 200 L201E5-ND 68 61 55 = = 
400 TO-92 01 5 2 10 L401E5-ND .70 63 57 = = 
600 L601E5-ND 80 Pal 64 = = MTN vero 
200 L2004L3-ND 1.26 1.12 1.01 — _— G 
4.0 400 |TO-220AB 01 3 2 5 L4004L3-ND 1.31 1.17 1.05 — _— 
i 600 L6004L3-ND 1.50 1.34 1.21 = = TO-3B l 
600 __|TO-220AB 01 5 10 L6004L5-ND 1.43 1.28 1.15 = _ FASTPAK SMT) 
400." lie ssoag oe : 40 | L4008L6-ND 143.~«4128~«~AC‘AS «| = (SMT) 
8.0 600 = L6008L6-ND 1.62 1.45 1.30 = = 
600 |TO-220AB 02 10 20 L6008L8-ND 1.53 1.36 1.23 = = MT2 
Logic Triacs, Non-Isolated G 
6.0 400 |TO-252AA 02 5 2 10 L4006D5CT-NDt 1.68 1.38 1.17 2,500 732.70/M MT1 
8.0 400 |TO-252AA 02 5 2 10 L4008D6CT-NDt 1.72 1.42 20 2,500 749.70/M 
Gated Triacs, Isolated — RoHS Compliant 
0.8 400 COMPAK 02 10 2 15 Q4X3CT-ND 1.09 -90 76 2,500 476.00/M 
400 Q4N3CT-ND 1.30 1.07 91 2,500 567.80/M 
600_| COMPAK 02 2 2 18 | Q6N3CT-ND 155 128 1.08 _| 2500 | 676.60/M 
1.0 200 Q201E3-ND 61 54 49 = _— 
400 TO-92 02 10 2 15 Q401E3-ND 68 61 55 — _— 
600 Q601E3-ND 80 71 64 = = 
200 Q2004L3-ND 1.04 93 84 = = T0-202AB 
400 |TO-220AB .05 10 2 20 Q4004L3-ND 1.14 1.02 92 _— = 
4.0 600 Q6004L3-ND 1.36 1.21 1.09 = = mT2 | 
600 Q6004L4-ND 1.28 1.14 1.03 _— _ 
goo _|10-220AB sae a 25 | 8° | Qsoo4i4-ND 148132119 | — = 
200 25 Q2008L4-ND 1.24 1.10 99 = = 
8.0 400 |TO-220AB .05 25 2.5 50 Q4008L4-ND 1.36 1.21 1.09 = = | | 
600 50 Q6008L5-ND 1.50 1.34 1.21 = = 
400 Q4010L4-ND 1.55 1.38 1.25 — — 
600 _|10-220AB oe 25 ag 35 | Q6010L4-ND 184464 tan | — - wnt | | 6 
10.0 200 50 Q2010L5-ND 1.33 1.19 1.07 — _— MT2 
400 |TO-220AB .05 50 2.5 35 Q4010L5-ND 1.48 1.32 1.19 = = 
600 35__| Q6010L5-ND 174155 1.40 = = TO-251AA 
200 Q2015L5-ND 1.60 1.43 1.28 = = 
15.0 400 |TO-220AB .05 50 2.5 70 Q4015L5-ND 1.77 1.58 1.42 _— _— 
600 Q6015L5-ND 2.09 1.86 1.67 = _ MT2 
25.0 600 TO-3 Ail 50 2.75 50 Q6025P5-ND 8.38 746 6.71 = — 
35.0 600 TO-3 A 50 2.75 50 Q6035P5-ND 10.20 9.07 8.16 = = 
Gated Triacs, Non-Isolated 
4.0 400 | TO-252AA 05 10 2 20 Q4004D3CT-NDt 1.51 1.25 1.05 2,500 659.60/M 
6.0 400 D2-PAK 05 25 2.5 50 Q4006N4RPCT-ND OF 2.22 1.83 1.54 500 484.50 
400 25 Q4008R4-ND® 1.24 1.10 99 — = MT1 
8.0 | 600 | !O-220AB 05 50 28 50 | aeo08R5-NDe 138 123i | — = ut2 !G 
600 D2-PAK .05 50 2.5 50 Q6008N5RPCT-ND@F 2.69 2.21 1.87 500 585.65 
10.0 400 |TO-220AB .05 50 2.5 50 Q4010R5-ND@ 1.36 1.21 1.09 — = 
2 400__|_D2-PAK 05 50 2.5 50 Q4010N5RPCT-ND@+ 2.61 2.14 1.81 500 567.80 D2 PAK (SMT) 
200 Q2015R5-ND@ 1.48 1.32 1.19 = = 
15.0 400 |TO-220AB .05 50 2.5 70 Q4015R5-ND@ 1.62 1.45 1.30 = _ 
600 Q6015R5-ND@ 1.94 1.73 1.55 = — 
25.0 600 |TO-220AB A | 50 2.5 100 Q6025R5-ND@ 2.47 2.20 1.98 = — 
i 600 D2-PAK fl 50 2.5 100 Q6025N5RPCT-ND@t 4.74 3.90 3.29 500 1033.60 
RoHS Compliant t Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Bilateral Trigger Diacs HT and ST Series 


Specifications: * Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values »* Maximum Trigger Firing Capacitance — 0.1p)F; Device 
dissipation (atTA = -40°C ~ 40°C) — 250mW; Derate Above 40°C — 3.6mW/°C_ * Temperature Ranges: Storage -40°C ~ 125°C; 
Operating (Junction) -40°C ~ 125°C * Thermal Resistance: Junction to Ambient (R@JA) = 278°C/W (DO-35); Junction to Lead 
(R@JL) = 100°C/W (DO-35); 65°C/W (DO-214AA) based on maximum lead temperature of 85°C (DO-35) and 90°C (DO-214AA) 


DO-214AA 


Reel* 


V(BO) V(BO) Dynamic 
(V) Symmetry Breakback | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Min. Max. (V) Max. Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
HT Series — DO-35 — RoHS Compliant 
27 37 3 10 HT32-ND 17 1.52 13.68 = = 
35 45 3 10 HT40-ND 15 1.30 11.70 _ = 
30 40 3 10 HT35-ND 15 1.30 11.70 = = 
28 36 4 7 HT32A-ND 19. 1.72 15.48 _ = 
30 34 2 rg HT32B-ND 24 2.16 19.44 = = 
32 36 2 10 HT34B-ND 24 2.16 19.44 = = 7 
ST Series — DO-214AA Tigoet Died 
32 36 2 10 ST-34BCT-NDt 92 7.58 63.99 | 2,500 379.20/M 
30 40 3 10 ST-35CT-NDt 59 4.83 40.77 2,500 256.70/M 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
S id acs 'T(RMS)| VDRM VBO DRM | '!BO | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package (A) (Vv) Min. Max. (WA) (WA) | Part No. 1 10 100 250 
General Notes: ¢ All measurements are made at 60Hz with a resistive load at an 1 Do-214 10 +90 95 113 5 10 K1050SRPCT-NDt@ 1.01 83 70 .60 
ambient temperature of 25°C unless otherwise specified * Storage temperature . +90 95 113 5 10 K1050SRPTR-ND§@ 1097.50/2,500 
range (TS) is -65°C ~ 150°C * Junction temperature range (TJ) is -40°C ~ 110°C +90 9 113 5 410 | K1050E70-ND@ 53 48 43 36 
¢ Lead solder temperature is a maximum of 230°C for 10 seconds maximum; = 1/16” +90 104 118 5 10 K1100E70-ND@ 53 48 43 36 
(1.59mm) from case. 490 | 110 125 5 10 | K1200E70-ND® 53 48 43 36 
+90 120 138 5 10 K1300E70-ND® 53 48 43 .36 
2 To-92 10 +90 130 146 5 10 K1400E70-ND 56 50 A5 .38 
5 +90 140 +170 5 10 K1500E70-ND® 56 -50 45 -38 
+180 | 190 215 5 10 K2000E70-ND® 63 56 51 42 
+180 | 205 230 5 10 K2200E70-ND® 63 56 51 42 
+190 | 220 250 5 10 K2400E70-ND@ 68 61 55 46 
+190 | 240 280 5 10 K2500E70-ND® 68 61 55 46 
TO-202AB 
Fig. 3 3 (Non-Isolated) 1.0 +90 110 9125 5 10 K1200G-ND® 56 50 A5 .38 
CENTER TAP +90 120 138 5 10 K1300G-ND® 56 50 A5 .38 
+90 140 +170 5 10 K1500G-ND® 61 54 49 Al 
4 DO-15X 1.0 +180 | 190 215 5 10 K2000G-ND@ 68 61 55 46 
+190 | 220 250 5 10 K2400G-ND® 73 65 59 49 
+200 | 240 280 5 10 K2500G-ND@ 73 -65 59 49 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape § Tape and Reel 
G lass iT RMS VRRM IFSM VFM | Digi-Key Price Each 
Package (A) (Vv) (A) (V)_| Part No. i] 10 100 250 ~=—-500__‘1,000 
H 15 200 225 1.6 D2015L-ND 1.21 1.08 98 81 yA 68 
Pass ivated 15 400 225 1.6 D4015L-ND 1.28 1.14 1.03 86 75 72 
age 15 600 225 1.6 D6015L-ND 1.36 1.21 1.09 91 79 76 
Silicon To SaGARIzeIsGA 20 400 300 1.6 | D4020L-ND 143. +4128 41.15. 96 83 80 
ies is (Isolated) 20 600 300 1.6 | D6020L-ND 150 134 1.21 101 87 84 
Rectifi e rs 20 800 300 1.6 D8020L-ND 1.60 1.43 1.28 1.07 93 89 
25 400 350 1.6 D4025L-ND 1.72 1.53 1.38 1.15 1.00 96 
25 600 350 1.6 D6025L-ND 1.82 1.62 1.46 1.22 1.06 1.01 
age ® 
Sensitive Gate SCRs Non-lsolated DigiReel 
'T | VDRM 'DRM 'RRM| YTM | YGT Cut Tape Tape and Reel 
RMs | VRRM IGT @25°C @25°C |@25°C| !H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) | (V) | Package |(yA)} (WA) (Vv) (V) | (mA) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 2,500 
200 S2SCT-ND® 84 69 59 .50 | S2STR-ND@® 365.50/M 
400 | COMPAK | 200 2.0 As? 0.8 5.0 | S4SCT-ND® 92 76 64 55 | S4STR-ND@® 402.90/M 
08 600 S6SCT-ND 1.17 97 82 -70 | S6STR-ND 511.70/M 
. 200 S2S2CT-ND@ 97 80 67 .58 | S2S2TR-ND@ 421.60/M 
400 | COMPAK | 50 2.0 1.7 0.8 5.0 | S4S2CT-ND® 1.05 87 73 .62 | S4S2TR-ND@ 457.30/M 
600 S6S2CT-ND@ 1.30 1.07 91 .77 | S6S2TR-ND@ 567.80/M 
@ RoHS Compliant 


Internally Triggered Quadrac® Triacs (4.0-15 Amps) 


General Description: QUADRAC is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. 
This device saves the user the expense and assembly time of buying a discrete diac and assembling in 
conjunction with a gated triac. QUADRAC is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity 
of main terminal voltage. Its primary purpose is for AC switching and phase control applications such as speed 
controls, temperature modulation controls, and lighting controls. 


ITRMS | VDRM | laTm VBO (V) IBo | 'H | Digi-Key Price Each 
(A) (v) | (A) | Min. Max. | (WA) | (mA) | Part No. 1 10 100 
200 Q2004LT-ND 1.16 1.04 94 
4.0 400 | 12 33 43 25 | 40 | Q4004LT-ND 1.26 1.12 1.01 
600 Q6004LT-ND 1.50 1.34 1.21 
200 Q2008LT-ND 1.41 1.25 1.13 
400 Q4008LT-ND 1.53 1.36 1.23 
8.0 eo | + | 33 43 | 25 | 60 | QeoosiT-ND 182 162 1.46 
600 Q6008LTH-ND+ 1.87 1.66 1.50 
400 Q4010LT-ND 1.67 1.49 1.34 
10.0 | goo | 8 | 3 43 | 25 | 60 | QeotoLTH-NDt 2.01 179 161 
400 Q4015LT-ND 1.89 1.68 1.52 
Thermotab TO-220AB 15.0 600 1.5 33 43 25 70 | Q6015LT-ND 2.25 2.01 1.81 
(Isolated) 600 Q6015LTH-ND¥ 2.30 2.05 1.85 


Features: * Glass passivated junctions «Electrically isolated package * Internal trigger diac * High surge 
capability - up to 150 Amps _ » High voltage capability - 200 up to 600 volts *IDRM @25°C: .05mA *VTM 
@25°C: 1.6V * Capacitance: 0.1uF * tgt: 3usec. Electrical Isolation: Isolated TO-220 Quadrac package will 
withstand a minimum high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the operating temperature 
range of the device. Electrical Isolation From Leads to Case: U.L. Recognized File No. 71639 


+ No snubber network required, best dv/dt and noise immunity. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Sensitive Gate (0.8-10 Amps) and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Thyristor SCR semi-conductors are half-wave, unidirectional, gate-controlled rectifiers. Both Sensitive Gate Sensitive Gate Type: The sensitive SCR semiconductors complement the line of power SCRs. 
and Non-Sensitive Gate SCRs in a choice of 3 different electrically isolated packages and 5 non-isolated pack- Features: * Current Ratings: 0.8-10 Amps »* Voltage Ratings: 30-600 Volts * Gate Sensitivities: 12-500 
ages. Electrically Isolated Packages: Isolate the case or tab internally to allow the use of low cost assembly microamps * Surge Current: up to 100 Amps 

and convenient packaging techniques. Teccor offers electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 Non-Sensitive Gate Type: The thyristor SCR semiconductors complement the line of sensitive gate SCRs. 
type packages. Glass Passivation: SCRs feature glass passivated device junctions to ensure long term device Features: * Current Ratings: 1-70 Amps « Voltage Ratings: 100-800 Volts * Gate Sensitivities: 10-50 
reliability and parameter stability. Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. milliamps * Surge Current: up to 950 Amps 


Isolated Non-lsolated 


| KAG 
KAG KAG 
TO-220AB T0-220AB T0-218AC 
IT VDRM & I@T IDRM VT™M VGT 

Rms | VRRM (mA) &IRRM @25°C @25°C Pq(Av) tgt Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 

(A) (V) Package Min. Max. |@25°C (mA) (V) (V) (W) (usec.) Part No. J 10 100 Qty. Pricing 
Sensitive Gate — Isolated 
200 O01F 22 DN5064-ND® A 27 33 = = 
200 001 35 EC103B-ND® '34 31 28 = = 
0.8 400 TO-92 -200 ‘001 17 on O.4 35 EC103D-ND¢ 39 35 31 = = 
600 “002 35 EC103M-ND® 46 1 37 = = 
08 600 10-2 = 0.012 “002 17 08 04 2.0 EC103M1-ND® 56 50 45 = = 
200 “007 TCR22-4-ND@ ra "37 33 = = 
15 400 0-92 = 200 ‘001 15 0.8 0.1 22 TCR22-6-ND¢@ 46 41 37 = = 
600 ‘002 TCR22-8-ND ‘56 ‘50 45 = = 
60 400 | T0-220AB = 200 “005 16 08 04 40 S4006LS2-ND® 704 93 “B4 = = 
200 4.0 $2008LS2-ND® 1.04 93 “84 = = 
_ 4o0_| 10-220AB 200 005 te a oN 22 $4008LS2-ND@ 114 1.02 ‘92 = = 
10.0 400 | TO-220AB = B00 005 16 Os OA 22 S4010LS2-ND® 124 110 99 = = 
Sensitive Gate — Non-Isolated 
200 S2004DS2CT-NDF 109 90 %6 2,500 | 476.00/M 
40 400 _| 1O-252AA = 200 002 22 0.8 o. 4.0 $4004DS2CT-NDt 1.17 ‘97 82 2'500 | 511.70/M 
200 S2006DS2CT-NDt 1.13 94 "79 2,500 | 494.70/M 
6.0 600 TO-252AA = 200 005 1.6 0.8 0.4 40 S6006DS2CT-NDt 151 1.25 1.05 2,500 | 659.60/M 
80 200 | TO-252AA = 200 005 16 08 04 40 $2008DS2CT-NDt 1.22 1.00 85 2,500 | 530.40/M 
Non-Sensitive Gate — Isolated 
200 S201E-ND® BS a8 aS = = 
1.0 400 0-92 1 10 01 16 15 0.3 2.0 $401E-ND¢ ‘56 ‘50 45 = = 
600 S601E-ND ‘61 54 49 - = 
200 S2006L-ND® “92 82 TA = = 
6.0 400 | TO-220AB 1 15 01 16 15 05 2.0 S4006L-ND¢ ‘97 ‘87 78 = = 
600 S6006L-ND@ 104 93 ‘84 = = 
200 S2008L-ND@ 04 93 “84 = = 
8.0 400 | T0-220AB 1 15 01 1.6 15 05 2.0 $4008L-ND¢@ 4.09 ‘97 ‘88 — = 
600 S6008L-ND¢ 116 104 ‘94 = = 
200 01 S2070L-ND@ 714 7.02 "92 = = 
400 ‘01 $4010L-ND@ 124 1.08 ‘98 = = 
10.0 goo | T0-220AB 1 15 a 1.6 15 05 2.0 Set ace 134 198 fee = a 
800 102 $8010L-ND@ 138 1.23 111 = = 
400 ‘01 S4015L-ND@ 731 117 1.05 = = 
15.0 600 | TO-220AB 1 30 ‘01 1.6 15 0.6 2.0 $6015L-ND¢ 1.38 1.23 14 = = 
800 ‘02 $8015L-ND@ 1.48 132 119 = = 
200 “07 $2020L-ND@ 1.38 1.23 Tit = = 
400 ‘01 $4020L-ND@ 1.48 1.32 1.19 = = 
20.0 goo | TO-220AB 1 30 7 1.6 15 0.6 2.0 ered es 82 ie = = 
800 ‘02 $8020L-ND¢@ 1.67 1.49 134 = = 
200 “01 S2025L-ND@ 7.62 1.45 7.30 = = 
400 ‘01 $4025L-ND¢ 1.74 1.55 1.40 = = 
25.0 foo | TO-220AB 1 35 ot 1.6 15 08 2.0 See ee 1 88 Hen = = 
800 ‘02 $8025L-ND@ 1196 1.75 157 = = 
200 “01 $2035KTP-ND® 3.54 3.15 2.84 = = 
gem |a00. | TO-PIBAG > a ‘01 18 ag a _ S4035KTP-ND¢@ 3.78 3.36 3.03 = = 
: 600 Tae 7 i 01 78 1S 08 20 S6035KTP-ND® 4.02 3.58 3.22 = = 
800 ‘02 18 15 08 2.0 $8035KTP-ND@ 4.26 3.79 3.42 = = 
200 $2065JTP-ND® 5.79 5.15 4.64 = = 
400 TO-218X 5 50 02 18 2.0 1.0 25 S4065JTP-ND@ 6.20 5.52 4.97 = = 
ig 600 S6065JTP-ND@ 6.61 5.88 5.30 = = 
: 200 S2065KTP-ND® 5.67 5.04 4.54 = = 
4oo_| 1O-2t8AC 2 50 02 ie oo 1 ae S4065KTP-ND@ 6.08 5.41 4.87 = = 
800 T0218 5 50 02 18 20 TO 35 S8065KTP-ND® 6.86 6.10 5.49 = = 
Non-Sensitive Gate — Non-Isolated 

200 ; S2006DCT-NDOF 17 o7 82 2,500 | 511 70/M 

eo oo | 'O-252AA i - wo ey 16 0.6 eo $4006DCT-ND@+ 1.26 1.04 ‘88 2'500 | 550.80/M 
200 $2008R-ND¢ 92 82 TA = = 
8.0 400 | TO-220AB 1 15 01 1.6 15 05 2.0 $4008R-ND¢ 99 ‘89 80 = = 
600 S6008R-ND@ 1.07 95 86 = = 
q20 |_400__| TO-220A8 7 20 0 16 15 05 20 $4072R-ND@ 114 1.02 92 = = 
: 800 | TO-252AA 1 20 “01 16 15 05 2.0 $8012DCT-NDt 185 152 128 2,500 | 805.80/M 
400 “01 S4016NRPCT-NDOF 2.39 1.97 7.66 500 521.05 
16.0 600 D2-PAK 1 30 ‘01 1.6 15 0.6 2.0 S6016NRPCT-ND@+ 2.52 2.07 1.75 500 549.10 
800 102 §8016NRPCT-ND@t 2.69 221 187 500 585.65 
600 “01 S6025R-ND@ 1.67 7.49 7.34 = = 
way goo | [0-220AB u a ‘02 ioe iia 0.8 2.0 $8025R-ND@ 177 158 1.42 = = 
; 600 “01 S6025NRPCT-NDOF 3.28 2.69 227 500 714.00 
800 D2-PAK 1 35 02 1.6 15 0.8 2.0 $8025NRPCT-ND@+ 3.49 2.87 2.42 = = 
400 “07 $4040R-ND@ 2.64 2.35 2.12 = = 
40.0 800 | TO-220AB 5 40 ‘02 18 15 0.8 25 $8040R-ND@ 3.00 2.67 2.41 = = 
1000 03 SKO40R-ND® 3.17 2.83 2.54 = = 
800 | TO-B18AC 5 40 “02 18 1S 0 35 S8055MTP-ND® 4.17 371 3.34 = = 
200 TO-218X 5 40 “01 18 15 08 25 S2055WTP-ND® 3.90, 3.47 3.12 = = 
55.0 200 “01 S2055R-ND 2.59 2.31 2.08 = = 
600 | TO-220AB 5 40 ‘01 18 15 0.8 25 S6055R-ND¢ 2.96 2.63 2.37 = = 
800 ‘02 $8055R-ND@ 3.15 2.80 2.52 = = 
70.0 600 TO-D18X 5 50 “02 TS 20 TO 35 S6070WTP-ND® 6.13 5.45 4.91 = = 


@ RoHS Compliant $.05mA@ 125°C + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1091) 1347 


1. Gate 
\¥ 47 2. Drain (Heat Sink) 


TOSHIBA = MOSFETs 


Leading Innovation >>> 


oF F 3. Source 
B. SMT Surface Mount 
RDS {ID Cont, PD 
Package | VDS (on) (A) | IDM |Max.| Digi-Key Price Each Tape and Reel* D009 of 108. 
Fig.| Type | (V) (0) | 25°C | (A) _| (W) [Part No. 110 100/ Qty. | Pricing ; f 
channel 
1 | To-3PL | -200 | 0.625% | -12 | — | 150|2SU201YF-ND® 7.84 6.28 5.30| — = 
ga | 10-220FL | -100 0.15 -16 | -64 | 60 ]2SJ412-ND 162 130 97) — _ 2. Drain (Heat Sink) 
(2-1081B)| -100 | 0.15 -16 | -64 | 60 |2SJ4120-NDe 235 1.96 1.57| — = 3. Source 
2B [TO-220SM| -100 | 0.15 16 | -64 | 60 [2SJ4120CT-ND$ 2.89 241 1.93| 1,000| 1280.79 
3 | 2-7B2B | -60 | 0.16 5 | -20 | 20 [28J377NQCT-ND® 1.29 1.08 .87| 2,000| 573.23/M 
1 | VS6 | 20 | 0048 | -45 | -18 | 07 /TPCBIOTFCT-ND+e 52. 39 30) — = : 4 Drain’ 4: Source 
(2-371) | -30 | 0.050 | -4.5 | -18 | 0.7 |TPC6108TES5LFMCT-ND+@ 78 59 .44| 3,000| 252.20/M i ; 2.Drain 5. Drain 
5a | 8Soic | -30 | 0.014 | 10 | -40 | 1.0 [TPC810SOCT-NDE© 109 91 73] 3,000] 473.20M ; 3.Gate 6. Drain 
(2-6J18) | -30 | 0.0031 | -18 | -72 | 1.0 |TPC8114TE12LOMCT-ND+@ 1.84 1.47 1.11] 3,000} 940.80/M : 
42 | 0.022 6 | -24 | 25 |TPCF8101CT-ND$ 76 57 43) 4,000] 247.00/M sedis 
12 | 0.022 -6 | -24 | 25 |TPCF8101FCT-NDo 87 73 58] 4,000] 377.00/M 2. Drain (Heat Sink) 
-20 | 0.024 6 | -24 | 25 |TPCF8102CT-ND$ 72 54 41) 4,000} 234.00/M 3. Source 
7| vs-8 | -20 | 0.024 -6 | -24 | 25 |TPCF8102FCT-ND$o 76 64 51] 4,000] 328.90/M 
-20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 2.5 |TPCF8103CT-ND+ 64 48 .36| 4,000| 208.00] | Fig. 5 
-20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 2.5 |TPCF8103FCT-ND+© 90 68 51| 4,000] 293.80M| | a : 
-30 | 0.026 -6 | -24 | 2.5 |TPCF8104FCT-ND$© 85 71 57| 4,000| 366.60/M| 14 source 4. Source 
3} vse | 20 | 0.072 | -27 | -10.8 ]1.35]/TPCF8BOTCT-NDE 6448 36] 4,000; 20800/M] | 2 Source 2 Gate 
-20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 1.35] TPCF8BO1FCT-NDZe 76 64 51] 4,000] 328.90/M| | 3.Source 3. Source 
4. Gate 4. Gate 
5. Drain 5. Drain 
1 | to-3PL_| 200 | 0.625% | 12 | — | 150 |2SK1530YF-ND@ 7.84 6.28 5.30| — —]|_ | 6 Drain 6 Drain 
2B [TO-220SM| 200 | 0.13 15 | 45 | 75 |2SK2401TE24LOCT-ND$@ 2.69 2.15 1.62| 1,000] 1397.50] | 7. Drain 7. Drain 
3 | a7ie | 90 0.412 5 20 | 20 |2Sk2231TE16RQCT-ND¢ ‘86.72 58) 2,000 381.71/M| | 8.Drain 8. Drain 
60 0.12 5 20 | 20 |2Sk2231TE16LCT-ND@ 88 66 50] — = 
30 | 0.008 13 | 52 | 1.0 |TPC8009-HOCT-ND+e 105.88 70) — = ig. Fig. 8 ; 
sa| sop-e | 32 | 9.008 | 18 | 72. | 1.9 |TPoRo18-HCT-ND$ 1.47 1.23 98] 3,000] 637.00/M 0.8 4. Source 08 1. Anode 
30 | 0.0035 | 18 | 72 | 1.9|TPC8018-HOCT-ND¢o 1.76 1.41 1.06] 3,000} 902.40/M ; 2. Gate 1 2. Anode 
30 | 0.0051 | 15 | 60 | 1.9 |TPC8017-HOCT-ND$o 140112 .84| 3,000| 714.24 f 3. Source 2 2.9 ‘ outa 
5B | sop-8 | 20 | 0.016 6 | 24 | 0.45|TPC8207CT-ND+ 8470 56, — = 3. mat 4. Gate 2 0:3. E peal 
500 04 72 | 48 | 40 [2Sk35e80-NDe 284 227 171| — = 5! 2 vn i 6. Drain 
500 | 0.75 8 32 | 40 |2SK35610-ND® 153 1.22 92 7 Drain 1 V4 7. Cathode 
500 1.35 5 20 | 35 |2Sk35630-ND® 154 1.29 1.03} — - f f 8. Drain 1 } k 8. Cathode 
600 5 2 8 | 25 |2SK37670-ND® 92 77 62) — a 
600 | 0.54 10 | 40 | 45 |2Sk35690-NDe+ 2.24 180 135) — = 
600 | 0.74 75 | 30 | 45 |2SK36670-ND@t 181 145 1.09) — = 
6 |TO-220S18) 600 0.9 6 24 | 40 |2SK35620-ND@+ 170 136 1.02) — - 
600 17 35 | 14 | 35 |2SK35670-ND@+ 144 115 87 
900 2.0 5 15 | 45 |2Sk35650-ND 2.07 166 125) — _ 
900 25 5 15 | 45 |2SK37420-NDe@t 2.28 183 137| — = 
900 37 3 9 | 40 |2SK35640-ND@+ 146 117 88) — = 
900 56 25 | 7.5 | 40 |2Sk35660-ND@ 145 1.21 97) — = ; 
8 | vs-8 | 20 | 0.038 3 12__ | 1.35|TPCF8AO1FCT-ND$@ 114.86 _.65| 4,000 | 370.50/M 2. Drain (Heat Sink) : j 2. Drain (Heat Sink) 
100 | 0.066 | 27 | 108 | 75 |2SK2314F-ND@ 177 (142 1.07) — —| | 3.Source 3. Source 
400 | 0.40 10 | 40 | 80 |2SK2841F-NDe 269 216 162) — = 
9 JT0-22088 | oy | 0.75 8 32 | 80 |2SK2542F-ND@ 2.25 180 135) — a 
600 0.9 6 24 | 74 |2SK3761M-ND 1.38 1410 83) — = 
50 | 0.032 | 20 | 50 | 40 |2Sk2614-ND 102.8261 
10 | 2-781B | 50 | 0.032 | 20 | 50 | 40 )2Sk26140-ND® 154 1.29 103) — = 
60 0.12 5 20 | 20 |29k22310T-ND® 97.81 65|  — = 
ti | otoria | 62 | 0.036 | 25 | 100 | 36 /2sK2232T-ND 126 1.05 84] — = 
60 | 0.036 | 25 | 100 | 35 |2Sk2232FT-ND@ 148 1.24 99) — = 
42 | 2tecip | 500 | 0.35 15 | 60 | 150 |2SK2698FT-ND® 343° 275 214) — = 
goo | 1.05 10 | 30 _| 150 |2Sk2968FT-ND 3.67 294 2.29) — = ae 545+] 1 5.45 
600 | 0.31 15 | 60 | 90 |2SK2953-ND 575 461 389) — = aoe es ; - Gate ; 
13 | 2416F1B | G00 | 0.31 15 | 60 | 90 |2Sk2959F-ND® 647 5.18 4.03] — = ea Spa Gest eink) 
aa] vse | 30 | 0019 7 28 | 2.5 | TPCF8001CT-ND$ 64 48.36] 4,000] 208.00/M - - 
30 | 0.019 7 28 | 2.5 |TPCF8001FCT-ND$@ 1.00.75 .57| 4,000| 323.70/M| | Fig. 14 Fig. 15 
40 | 0.0105 | 30 | 90 | 45 |TPCA8014HTE12LQCT-ND¢} 162 1.30 97] 3,000] 826.88/M . Drain f 1. Source 
40 | 0.0061 35 | 105 | 45 |TPCA8015HTE12LQCT-ND$o 2.26 1.81 1.36) 3,000) 1155.84/M - Drain 3 + 2. Source 
60 0.02 25 75 | 45 |TPCA8016HTE12LQCT-ND$@ 1.82 146 1.10] 3,000) 930.56/M Drain 5 4! : pourte 
14] SOPA-8 | 100 | 0.041 18 | 36 | 45 |TPCA8O06HTE12LQCT-ND+@ 1.91 153 1.15] 3,000} 977.92/M ee 5. Drain 
150 | 0.23 7 14__|_45 |TPCABOO9HTE12LQCT-ND$@ 3.44 2.76 2.07| 3,000 | 1762.56/M - Drain . ; 6. Drain 
200 | 0.38 55 | 11 | 15 |TPCA8O10HTE12LQCT-ND$o 1.65 1.33 1.00] 3,000 | 1762.56/M . Drain 7. Drain 
250 0.47 4 8 | 45 |TPCA8008HTE12LQCT-ND$o 3.44 2.76 2.07| 3,000 | 1762.56/M - Drain : 8. Drain 
45 | sopae | 30 | 0.0035 | 40 | 120 | 45 |TPCAS004-HCT-NDEe 202 7.62 1.22] 3,000 1034.24] [Ee 
30 | 0.0051 | 35 | 105 | 45 |TPCA8003-HCT-ND$® 1.62 1.30 .97| 3,000| 826.88/M : 
16 [8-TSSOPA| 30 | 0.007 | 20 | 60 | 30 |TPCM8001HTE12LOCT-ND+o 1.54 1.29 1.03| 3,000| 668.20/M Spice 
47 | pwemm | 109 05 1 3 | 0.5 |2SK2963FCT-ND$ 86.65 49] 1,000] 287.28 PepuIGe 
i8 neo z = is 2SK2549TE12LFCT-ND$@ a re eo 1,000 | 345.80 "Source 
S-MINI ASSESS ND$@ 3,000 | 60.00/M - Gate 
Drain 
sop-8 |30/30| 0.013 | 6/8.5 | 24/34 Gee 127 1.02 77] 3,000] 651.52M| |S pan 4. 1. Gate 
a vs-8 | 20 | 0.038 3 12 a TPCF8201FCT-ND$@ 1.00.75 _57| 4,000| 323.70/M ” Drain . pial 2 Drain 
a TSSOP-8 zi 0.030 Es a0 1.0 |TPCS8205CT-ND$ a ad a 3,000 | _364.00/M 3. Source 
PS-8 0.029 1.48 | TPCP8202TEBSLFMCT-ND$® 8 3,000 | 418.60/M 
Dual P-Channel Fig. 19 x Fig. 20 Gaesi= 
-20 | 0.044 12 | 1.35|TPCF8302CT-ND$ 43] 4,000) 247.00/M eeouradie I sees 
-20 | 0.044 Fs 12 | 1.35|TPCF8302FCT-ND$@ on - 57| 4,000) 323.70/M “Brin i * Bate 1 
7| vs-8 | -20 | 0.058 -3 | -12 | 1.35) TPCF8303FCT-ND$@ 80 67 53] 4,000] 344.50/M * Source : : - Source 2 
-20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 1.35|TPCF8301CT-ND+ 76 57 .43| 4,000] 247.00/M Source - Gate 2 
-20 | 0.072 at a 1.35 | TPCF8301FCT-ND$@ it is = 4,000 | 323.70/M Gate . - Drain 2 
-20 | 0.055 1.48 | TPCP8301TESSLFMCT-ND$® 3,000 | _418.60/M ae pains 
ae sf | eaRT oars. 
SoP-8 | 30/-30 | 0.025/0.045| 6/-4.5 | 24/-18 5 |TPCBAISCTANDE® 50| 3,000 | 286.00/M Drain OuCoEL_ 
7 | vs.g | 30/-30]0.038/0.060) 4/-3.2 |16/-12.8 - TPCF8402CT-ND$ . . a) — 
30/-30 | 0.038/0.060| 4/-3.2 |16/-12.8| 1.35| TPCF8402FCT-ND+@ 76 64 _51| 4,000| 328.90m * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND Isolated Tab 
20 | PS-8 _|30/-30| 0.038/0.058|4.2/-3.4/16.8/-136| 1.48 | TPCP8402TESSLFMCT-ND$© 90.68 51] 3,000 | 293.80] 4 cutTape Pricing @ ROHS Compliant Maximum 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1348 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


Leading Innovation >>> 


Peak Reverse Average Peak Surge | Peak Forward] Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel M-Flat Pkg. (3-4E1A) 
Voltage Forward Forward Current} Voltage Peak Rev. | Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRRM (V) | Current iF (A) | _IFSM (A) VFM (V) | Current (mA) | Cj (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
M-Flat (3-4E1A) Package Cathode 
30 3.0 40 37 5.0 190 CMS01QCT-ND® 93 70 53 CMSO1QTR-ND® 301.60/M T 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMS02QCT-ND® 90 68 51 CMS02QTR-ND® 293.80/M i 
30 3.0 40 AS 0.5 190 CMSO03QCT-ND® 82 62 47 CMSO3QTR-ND® 267.80/M oN 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMS04QCT-ND® 97 73 55 CMSO04QTR-ND® 315.90/M lost 
30 5.0 70 A5 0.8 330 CMSO05QCT-ND@ 97 7355 CMSO5QTR-ND® 315.90/M 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6CT-ND 58 A433 CMSO6TR-ND 148.50/M | 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6QCT-ND® 58 A433 CMSO6QTR-ND® 188.50/M 
30 1.0 25 37 1.5 70 CMSO8CT-ND 54 A433 CMSO8TR-ND 121.50/M 
30 1.0 25 37 1.5 70 CMSO8QCT-ND® 61 AQ 37 = _- 
30 1.0 25 A5 0.5 70 CMSO9CT-ND A8 36.27 CMSO9TR-ND. 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10CT-ND AQ 37.28 — - 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10QCT-ND@ 55 42° 32 = _ 
40 2.0 30 55 0.5 95 CMS11QCT-ND@ 64 48.36 CMS11QTR-ND®@ 208.00/M 
S-Flat (3-2A1A) Package 
200 1.0 15 98 0.01 — CRHO1QCT-ND@S§t 59 44.33 CRHO1QTR-ND@§t 148.50/M 
30 1.0 20 .37 15 40 CRSO1QCT-ND® AB 37.28 CRSO1QTR-ND® 124.20/M 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRSO2QCT-ND® 52 A232 CRSO2QTR-ND® 140.40/M 
30 1.0 20 A5 0.1 40 CRSO3CT-ND 51 A129 CRSO3TR-ND 119.00/M 
30 1.0 20 5 0.1 40 CRSO3QCT-ND® 51 AL 29 CRSO3QTR-ND® 132.60/M 
40 1.0 20 Ag 0.1 47 CRSO4QCT-ND® 60 AQ 34 CRSO4QTR-ND® 158.10/M 
30 1.0 30 5 0.2 60 CRSOSQCT-ND® 48 38.29 CRSOSQTR-ND@ 128.25/M 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6QMCT-ND@ AB 38.29 CRSO6QMTR-ND@ 128.25/M 
30 1.5 30 36 1.0 90 CRSO8QMCT-ND® 53 A232 CRSO8QMTR-ND® 141.75/M 
30 1.5 30 46 0.05 90 CRSO9QCT-ND® 51 AL 31 CRSO9QTR-ND® 137.70/M 
30 1.0 20 36 1.5 60 CRS11QCT-ND® 54 43.33 CRS11QTR-ND® 144.45/M 


@ RoHS Compliant § Reverse Recovery Time —Trr 35ns___ t Switching type 


Zener Diodes 


Maximum Ratings (Ta=25°C): Power dissipation 700 mW 


TO-220 (NIS) Pkg. TO-3P(N) Pkg. TO-3P(L) Pkg. S-MINI Pkg. ae 
(2-10R1A) (2-16C1A) (2-21F1A) a S-Flat Package (3-2A1A) Dimensions in mm 
1. Base f base ‘ 1 . bd ‘ i Base ; 
0.6 2.8 . Collector . Collector . Collector 
See =r (Heat Sink) | 242.2? (Heat Sink)| 3. Emitter cathode P=12:9 0.655 
: 3. Emitter Trzst+ 3. Emitter at. 
0.6 28 
27+ 159, eal 
a Anode. 
Ltée 
ae a 
Lp ho8s 
Dimensions in mm 
Zener Voltage | Maximum |_ Test Cut Tape Tape and Reel 
Collector- Emitter | Collector | Collector Power Typical Impedance | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage Power Dissipation Digi-Key Price Each VZ (V) rd (Q) IZ (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Type VCEO (V) IC (A) PC (W) Part No. 1 10 100 S-Flat Package 
TO-220(NIS) Package 
PNP -230 i] 20 2SA1837FM-ND 72 54 A 15.0 30 10 |CRZ1S5QCT-ND@ 75 .60 45 | CRZ15QTR-ND®}  201.15/M 
NPN 230 1 20 2SC4793FM-ND. 72 54 A 
T0-3P(N) Package 16.0 30 10 | CRZ16CT-ND 53 40 30 | CRZ16TR-ND 135.00/M 
PNP -230 “15 130 2SA1962-00-ND 2.48 1,98 154 16.0 30 10 |CRZ16QCT-ND@ 66 53 40 | CRZ16QTR-ND@|  178.20/M 
NPN 230 15 130 2S05242-00-ND 2.48 1.98 1.54 
TO-3P(L) Package 20.0 30 10 | CRZ20CT-ND 53 40 30 | CRZ20TR-ND 171.60/M 
PNP -230 “15 150 2SA1943-00-ND 2.48 1.98 1.54 
NPN 230 15 150 28¢5200-00-ND 2.48 1.98 1.54 22.0 30 10 | GRZ22CT-ND 50. 4030 | — ei 
S-MINI Package 
APN 5 Tn 450 TONE oa Th aa 36.0 30 9 | CRZ36CT-ND 60 45 34 | CRZ36TR-ND 303.03/M 
NPN 50 150ma 150 2802712-YTR-ND 141.00/3,000 39.0 35 8 | CRZ39CT-ND 60 45 34 | CRZ39TR-ND 130.00/M 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-GRCT-ND 30 23 16 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-GRTR-ND 180.00/3,000 47.0 65 6 |CRZ47CT-ND 40 30 23 | CRZ47TR-ND 130.00/M 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-YCT-ND 24 18 13 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-YTR-ND 141,00/3,000 @ ROHS Compliant 


Varactors — Silicon Epitaxial Digi@ Reel” manens 
Reverse | Reverse Capacitance Series Cut Tape 
Voltage | Current Ratio Resistance Digi-Key Pricing Tape and Reel? 
Fig. | Min. (V) Max. Typ. (pF) Typ. (0) Pkg. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
1 15 10nA 2.1(C3V/C8V)§ 0.3 $0723 1SV228FCT-ND 60 4.50 33.75 | 3,000 | 195.00/M 
30 10nA 14.5(C1V/C28V) 0.65 18V242FCT-ND 52 3.90 29.25 _ _ 
2 50 0.1UA 0.2(CT) 3.5 SC-70 | 1SV252FCT-ND 48 3.60 27.00 | 3,000 | 156.00/M 
3 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-2U1A | 1SV306FCT-ND 52 3.90 29.25 | 3,000 | 169.00/M 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1SV304FCT-ND 43 3.40 25.50 | 3,000 | 114.75/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1SV310FCT-ND 43 3.40 25.50 | 3,000 | 114.75/M 
10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1-1E1A | 1SV322FCT-ND 58 4.60 34.50 | 3,000 | 155.25/M 
4 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1SV229FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1SV239FCT-ND A5 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 5.7(C2V/C25V) 1.2 1SV245FCT-ND 45 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 7.3(C2V/C25V)§ 1.9 1-1E1A | 1S8V287FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
50 0.1UA 0.4(CT) 4.5 18V271FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.28 18V281FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.22 1SV284FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1-1G1A | 1SV311FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
10 3nA 2.3(C1V/C4V) 0.42 1SV285FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1SV305FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
5 10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1SV323FCT-ND 58 4.60 34.50 | 4,000 | 155.25/M 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1SV280FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 141G1A 1SV279FCT-ND 50 4.00 30.00 | 4,000 | 135.00/M 
30 10nA 8.9(C2V/C20V) 0.73 1SV286FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
30 0.1UA 0.3(CT) 141 1SV308FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
34 10nA 1.03(C25V/C28V)§ 0.55 1SV283FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 


§ Capacitance Ratio Minimum For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1349 


Digi@Reel” 


Gy ; 
VISHAY. General Semiconductor | General Purpose and Schottky Diodes 


ae ae m a 7 ' Pin 105 : -——o Anode 1 
; ro Pin 304 
i 2 Heatsink K Heatsink K Cathode '——OAnode 2 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing 
Silicon Diodes 
50 30 11 1N4001-E3/54GICT-ND@ _ 69 5.52 1N4001-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
100 30 1 1N4002/54GICT-ND _ 69 5.52 = _ = 
100 30 1 1N4002-E3/54GICT-ND® _ 69 5.52 1N4002-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
200 30 1 1N4003-E3/73GICT-ND® 10 76 5.52 1N4003-E3/73GITB-NDt@ 3,000 35.00/M 
1 _ DO-41 10 200 30 Aa 1N4003-E3/54GICT-ND® =— 69 5.52 1N4003-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M. 
(DO-204AL) . 400 30 1 1N4004-E3/73GI-NDt® 05 Al 3.45 = _ = 
400 30 1 1N4004-E3/54GICT-ND® _ 69 5.52 1N4004-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
600 30 1 1N4005-E3/54GICT-ND® _ 69 5.52 1N4005-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
800 30 1 1N4006-E3/54GICT-ND® _ 69 5.52 1N4006-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
1000 30 oh! 1N4007-E3/54GICT-ND® = 69 5.52 1N4007-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M. 
50 200 1.2 1N5400-E3/51GI-ND§@ .20 1.72 14.30 = _ = 
100 200 1.2 1N5401-E3/54GICT-ND® 65 4.75 34.52 1N5401-E3/54GITR-ND® 1,400 216.00/M 
200 200 1.2 1N5402-E3/54GICT-ND® 65 4.75 34.52 1N5402-E3/54GITR-ND® 1,400 216.00/M 
200 200 1.2 1N5402-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 = _ = 
400 200 1.2 1N5404-E3/51GI-NDS@ 20 1.72 14.30 = = = 
2 = DO-201AD 3.0 600 200 1.2 1N5406-E3/54GICT-ND 65 4.75 34.52 1N5406-E3/54GITR-ND 1,400 216.00/M 
600 200 1.2 1N5406-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 = _ = 
800 200 1.2 1N5407-E3/54GICT-ND 43 3.15 22.88 = _ = 
800 200 1.2 1N5407-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 = _ = 
1000 200 1.2 1N5408-E3/54GICT-ND 43 3.15 22.88 = _ = 
1000 200 1.2 1N5408-E3/51GI-NDS@ 20 1.72 14.30 = = = 
Ultrafast Diodes - RoHS Compliant 
2 = DO-201AD 3.0 400 150 1.0 UF5404-E3/54GI-NDS§ AB 4.08 34.03 = = = 
3 A T0-220AC 8.0 600 80 3.0 UH8JT-E3/45WGI-ND§ 1.73 14.87 123.93 = = = 
10 300 180 1.2 UH10FT-E3/4WGI-ND§ 1.22 10.45 87.08 = _ = 
B 10 300 180 1.2 UHB10FT-E3/4WGI-ND§ 1.32 11.30 94.13 = — = 
+ D DaPAK (TO-263A8) | 9 x 10 300 180 1.2 | UHB2OFCT-E3/4WGI-NDS 187 16.02 133.53 | — = = 
6 C TO-220AB 2x10A 300 180 1.2 UH20FCT-E3/4WGI-NDS§ 1.78 15.22 126.85 = = = 
Schottky Diodes 
20 25 0.45 1N5817-E3/54GICT-ND@ 31 2.28 16.60 1N5817-E3/54GITR-ND® 5,500 83.00/M 
30 25 0.55 1N5818-E3/54GICT-ND® 31 2.28 16.60 1N5818-E3/54GITR-ND® 5,500 83.00/M 
DO-41 30 25 0.55 1N5818-E3/1GI-NDS® 15 125 = 10.38 | — a _ 
1 = (D0-204AL) 1.0 40 25 0.60 1N5819-E3/51GI-NDS@ 15 125 = 1038 | — — = 
40 25 0.60 1N5819-E3/54GICT-ND® 31 2.28 16.60 1N5819-E3/54GITR-ND® 5,500 83.00/M 
60 50 0.65 $B160-E3/51GI-NDS@ 18 1.53 12.78 = = = 
20 80 0.475 1N5820-E3/54GICT-ND® 14 5.40 39.28 1N5820-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
30 80 0.500 1N5821-E3/54GICT-ND® 74 5.40 39.28 1N5821-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
30 40 80 0.525 1N5822-E3/51GI-NDS@ 34 2.95 24.55 = _ = 
7 40 80 0.525 1N5822-E3/54GICT-ND® 74 5.40 39.28 1N5822-E3/54GITR-ND® 1,400 246.00/M 
90 100 0.80 SB3H90-E3/54GICT-ND® AL 3.48 29.03 SB3H90-E3/54GITR-ND® 1,400 174.00/M 
100 100 0.80 SB3H100-E3/54GICT-ND® AL 3.48 29.03 SB3H100-E3/54GITR-ND® 1,400 174.00/M 
9 _ DO-201AD 20 220 0.48 $B520-E3/51G|-NDS@ AT 4.03 33.55 = _ = 
30 220 0.48 $B530-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 $B530-E3/54GITR-ND 1,400 215.00/M 
30 220 0.48 $B530-E3/51GI-NDS@ AT 4.03 33.55 = _ = 
40 220 0.48 $B540-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 $B540-E3/54GITR-ND 1,400 215.00/M 
5.0 40 220 0.48 $B540-E3/51GI-NDS@ AT 4.03 33.55 = = = 
50 220 0.65 SB550-E3/54GICT-ND® 54 5.15 50.31 $B550-E3/54GITR-ND@ 1,400 387.00/M 
60 220 0.65 SB560-E3/51GI-NDS@ 54 4.64 38.70 = al = 
60 220 0.65 SB560-E3/54GICT-ND® 1.16 8.51 61.92 SB560-E3/54GITR-ND@ 1,400 387.00/M 
4 D D2PAK (TO-263AB) | 2x 20A 100 250 0.73 VB40100C-E3/4WGI-NDS@ 3.24 27.78 231.50 = _ _ 
2x5A 150 160 0.96 MBR10H150CT-E3/45GI-NDS® 1.62 13.92 115.98 = _ = 
2x10A 150 200 0.99 MBR20H150CT-E3/45GI-NDS® 172. 14.78 = 123.15 = _ = 
c T0-220AB 2x 15A 150 260 0.99 MBR30H150CT-E3/45GI-NDS® 3.04 26.09 217.43 = _ = 
§ 2x30A 100 350 1.0 MBR60100CT-E3/45GI-NDS@ 4.45 38.12 317.65 = = = 
2x20A 100 250 0.73 VTS40100CT-E3/45GI-NDS@ 2.89 24.78 206.50 = a! = 
2x 30A 100 320 0.79 V60100C-E3/45GI-NDS@ 3.14 26.88 224.00 = _ = 
E TO-220AB 30 100 250 0.85 V30100S-E3/45GI-NDS@ 1.73 14.81 123.38 = = = 
6 | E (Isolated) ITO-220AB 30 100 250 0.85 VF30100S-E3/45G!-NDS@ 1.96 16.76 139.68 = _ _ 
7 C T0-247AD 2x20A 100 300 0.73 40100P-E3/45GI-NDS@ 3.60 30.86 257.18 = _ = 
2x 25A 100 350 0.78 V50100P-E3/45GI-NDS@ 3.60 30.86 257.18 = = _ 
Surface Mount Schottky Diodes - RoHS Compliant 
20 40 0.50 $$12-E3/51TGI-NDS 15 131 +1093 | — = = 
20 40 0.50 $S12-E3/61TGICT-ND 15 1.31 10.93 $S12-E3/61TGITR-ND 1,800 66.00/M 
40 40 0.50 $S14-E3/61TGICT-ND 15 1.31 10.93 $S14-E3/61TGITR-ND 1,800 66.00/M 
1.0 60 40 0.75 $S16-E3/61TGICT-ND 16 1.38 11.50 $S16-E3/61TGITR-ND 1,800 69.00/M 
60 40 0.75 $S16-E3/51TGI-NDS 16 1.38 11.50 = = — 
8 = SMA 60 40 0.75 $S16-E3/11TGICT-ND 16 1.38 11.50 $S16-E3/11TGITR-ND 1,800 69.00/M 
100 50 0.77 $S1H10-E3/61TGICT-ND 23 1.95 16.25 SS1H10-E3/61TGITR-ND 1,800 98.00/M. 
1.5 30 50 0.445 SL13-E3/61TGICT-ND 21 1.79 14.93 SL13-E3/61TGITR-ND 1,800 90.00/M. 
20 30 60 0.45 SSA23L-E3/61TGICT-ND 25 2.12 17.65 SSA23L-E3/61TGITR-ND 1,800 106.00/M 
° 40 60 0.49 SSA24-E3/61TGICT-ND 24 2.05 17.08 SSA24-E3/61TGITR-ND 1,800 102.00/M 
3.0 30 75 0.45 SSA33L-E3/61TGICT-ND 34 2.94 24.50 SSA33L-E3/61TGITR-ND 1,800 147.00/M 
: 40 75 0.49 SSA34-E3/61TGICT-ND 31 2.64 22.00 SSA34-E3/61TGITR-ND 1,800 132.00/M 
15 400 50 1.15 $2G-E3/1GI-ND$ 12 1.04 8.63 _ om _ 
: 20 100 0.44 SL22-E3/52TGICT-ND 43 3.69 30.75 SL22-E3/52TGITR-ND 750 138.75 
30 100 0.44 SL23-E3/52TGICT-ND 83 3.69 30.75 SL23-E3/52TGITR-ND 750 138.75 
9 = SMB 20 75 0.5 $S22-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 $S22-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
2.0 40 75 0.5 $S24-E3/51TGI-NDS 40 3.41 28.45 = = = 
40 75 0.5 $S24-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 $S24-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
60 75 0.7 $S26-E3/51TGI-NDS 27 2.28 18.98 = = — 
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305 
r | 
2.44 
yo 
LH 5.59 +! 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 

Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing 
20 60 75 07 $S26-E3/52TGICT-ND Dk 2.28 18.98 $S26-E3/52TGITR-ND 750 85.50 
9 _ SMB 7 100 75 0.79 $S2H10-E3/52TGICT-ND 37 3.16 26.35 $S2H10-E3/52TGITR-ND_ 750 118.50 
40 30 100 0.45 SSB43L-E3/52TGICT-ND A5 3.83 31.90 SSB43L-E3/52TGITR-ND 750 159.00 
40 100 0.49 SSB44-E3/52TGICT-ND 37 3.21 26.73 SSB44-E3/52TGITR-ND 750 160.50 
400 100 1.15 $3G-E3/51TGI-ND$ 24 2.07 17.25 = _ _ 
20 100 05 $S32-E3/57TGICT-ND 38 3.27 27.23 $S32-E3/57TGITR-ND 850 138.55 
3.0 40 100 0.5 $S34-E3/57TGICT-ND 38 3.27 27.23 $S34-E3/57TGITR-ND 850 138.55 
60 100 0.75 $S36-E3/57TGICT-ND A0 3.45 28.75 $S36-E3/57TGITR-ND 850 147.05 
10 _ smc 100 100 0.8 SS3H10-E3/57TGICT-ND 58 5.01 41.73 $S3H10-E3/57TGITR-ND. 850 212.50 
20 150 0.42 $L42-E3/57TGICT-ND 10 6.04 50.33 $L42-E3/57TGITR-ND 850 256.70 
4.0 30 150 0.42 $L43-E3/57TGICT-ND 70 6.04 50.33 $L43-E3/57TGITR-ND 850 256.70 
40 150 0.44 SL44-E3/57TGICT-ND. 70 6.04 50.33 $L44-£3/57TGITR-ND 850 256.70 
50 30 175 0.45 SSC53L-E3/57TGICT-ND 55 471 39.28 SSC53L-E3/57TGITR-ND 850 200.60 
ij 40 175 0.49 SSC54-E3/57TGICT-ND 54 4.59 38.23 SSC54-E3/57TGITR-ND 850 194.65 
20 30 0.50 SGL41-20-E3/1GI-NDS At 3.47 28.95 = - - 
11 = DO-213AB 10 20 30 0.50 SGL41-20-E3/96GICT-ND At 3.47 28.95 SGL41-20-E3/96GITR-ND 1,500 | 202.66/M 
(MELF) : 40 30 0.50 SGL41-40-E3/1GI-NDS At 3.47 28.95 - _ - 
60 30 0.70 SGL41-60-E3/96GICT-ND At 3.52 29.35 $GL41-60-E3/96GITR-ND 1,500__|_176.00/M 
1.0 30 50 0.45 SS1P3L-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS1P3L-E3/84AGITR-ND. 3,000 | _124.00/M 
20 50 0.55 SS2P2-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P2-E3/84AGITR-ND 3,000 | 124.00/M 
20 50 0.50 SS2P2L-E3/84AGICT-ND .29 2.48 20.65 SS2P2L-E3/84AGITR-ND 3,000 | 124.00/M 
12 ad SMP 2.0 30 50 0.55 SS2P3-E3/84AGICT-ND .29 2.48 20.65 SS2P3-E3/84AGITR-ND 3,000 | 124.00/M 
30 50 0.50 SS2P3L-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P3L-E3/84AGITR-ND 3,000 | 124.00/M 
40 50 0.55 SS2P4-E3/84AGICT-ND .29 2.48 20.65 SS2P4-E3/84AGITR-ND 3,000 | _124.00/M 
3.0 30 50 0.58 SS3P3-E3/84AGICT-ND 20 1.70 14.15 SS3P3-E3/84AGITR-ND 3,000 85.00/M 
20 25 0.50 MSS1P2L-E3/89AGICT-ND 13 1.12 9.33 MSS1P2L-E3/89AGITR-ND 4,500 56.00/M 
30 25 0.55 MSS1P3-E3/89AGICT-ND 13 1.09 9.05 MSS1P3-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 
43 _ MicroSMP 10 30 25 0.50 MSS1P3L-E3/89AGICT-ND 13 1.12 9.33 MSS1P3L-E3/89AGITR-ND 4,500 56.00/M 
: 40 25 0.55 MSS1P4-E3/89AGICT-ND 13 1.09 9.05 MSS1P4-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 
50 25 0.68 MSS1P5-E3/89AGICT-ND. 13 1.09 9.05 MSS1P5-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 
60 25 0.68 MSS1P6-E3/89AGICT-ND. 13 1.09 9.05 MSS1P6-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 

Surface Mount Silicon Diodes — RoHS Compliant 
400 40 11 $1G-E3/61TGICT-ND .09 76 6.33 $1G-E3/61TGITR-ND 1,800 38.00/M 
8 _ SMA 1.0 600 40 11 $1J-E3/61TGICT-ND .09 76 6.33 $1J-E3/61TGITR-ND 1,800 38.00/M 
1000 30 11 S1M-E3/61TGICT-ND 09 76 6.33 S1M-E3/61TGITR-ND 1,800 38.00/M 
200 50 1.15 $2D-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 $2D-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
9 _ SMB 15 400 50 1.15 $2G-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 $2G-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
600 50 1.15 $2J-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 $2J-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
1000 50 1.15 S2M-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 S2M-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
200 100 1.15 $3D-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 $3D-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
30 400 100 1.15 $3G-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 $3G-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
: 600 100 1.15 $3J-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 $3J-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
10 - SMC 1000 100 1.15 S3M-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 S3M-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
400 100 1.15 $5G-E3/57TGICT-ND 26 2.25 18.75 $5G-E3/57TGITR-ND 850 96.05 
5.0 600 100 1.15 $5J-E3/57TGICT-ND 26 2.25 18.75 $5J-E3/57TGITR-ND 850 96.05 
1000 100 1.15 S5M-E3/57TGICT-ND 26 2.25 18.75 S5M-E3/57TGITR-ND 850 96.05 
100 30 11 $1PB-E3/84AGICT-ND 1 93 7.75 $1PB-E3/84AGITR-ND 3,000 47.00/M 
12 7 SMP 10 400 30 11 $1PG-E3/84AGICT-ND aa 93 7.75 - —_ - 
600 30 11 $1PJ-E3/84AGICT-ND 1 93 7.75 $1PJ-E3/84AGITR-ND 3,000 47.00/M 
1000 30 11 $1PM-E3/84AGICT-ND all 93 7.75 S1PM-E3/84AGITR-ND 3,000 47.00/M 
Surface Mount Ultrafast Diodes — RoHS Compliant 
200 30 0.92 ES1D-E3/61TGICT-ND 16 1.35 11.23 ES1D-E3/61TGITR-ND 1,800 67.00/M 
8 = SMA 10 200 30 1.0 US1D-E3/61TGICT-ND 25 217 18.10 US1D-E3/61TGITR-ND 1,800 | 109.00/M 
400 30 1.0 US1G-E3/61TGICT-ND 25 217 18.10 US1G-E3/61TGITR-ND 1,800 | 109.00/M 
1000 30 17 US1M-E3/61TGICT-ND 25 217 18.10 US1M-E3/61TGITR-ND 1,800__|_109.00/M 
10 200 40 0.875 MURS120-E3/52TGICT-ND 35 3.00 25.03 MURS120-E3/52TGITR-ND 750 112.50 
600 35 1.25 MURS160-E3/52TGICT-ND 25 2.14 17.83 MURS160-E3/52TGITR-ND 750 80.25 
9 = SMB 100 50 0.9 ES2B-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 ES2B-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
2.0 200 50 0.9 ES2D-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 ES2D-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
400 50 11 ES2G-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 ES2G-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
100 100 0.9 ES3B-E3/57TGICT-ND 38 3.28 27.33 ES3B-E3/57TGITR-ND 850 139.40 
200 100 0.9 ES3D-E3/57TGICT-ND 38 3.28 27.33 ES3D-E3/57TGITR-ND 850 139.40 
10 _ SMC 30 400 100 11 ES3G-E3/57TGICT-ND 38 3.28 27.33 ES3G-E3/57TGITR-ND 850 139.40 
" 200 125 0.875 MURS320-E3/57TGICT-ND 68 5.83 48.60 MURS320-E3/57TGITR-ND 850 248.20 
400 125 1.25 MURS340-E3/57TGICT-ND 62 5.33 44.43 MURS340-E3/57TGITR-ND 850 226.95 
600 125 1.25 MURS360-E3/57TGICT-ND 62 5.33 44.43 MURS360-E3/57TGITR-ND 850 226.95 
100 50 0.9 ESH1PB-E3/84AGICT-ND 36 3.06 25.48 = _ _ 
12 - SMP 1.0 200 50 0.9 ESH1PD-E3/84AGICT-ND 36 3.06 25.48 ESH1PD-E3/84AGITR-ND 3,000 | 153.00/M 
200 30 0.92 ES1PD-E3/84AGICT-ND 34 2.90 24.15 ES1PD-E3/84AGITR-ND 3,000 | 145.00/M 
Surface Mount Fast Switching Diodes — RoHS Compliant 
8 _ SMA 10 200 30 13 RS1D-E3/61TGICT-ND 20 1.70 14.18 RS1D-E3/61TGITR-ND 1,800 85.00/M 
: 600 30 13 RS1J-E3/61TGICT-ND 20 1.70 14.18 RS1J-E3/61TGITR-ND 1,800 85.00/M 
200 50 13 RS2D-E3/52TGICT-ND 32 277 23.05 - = = 
9 _ SMB 1.5 400 50 13 RS2G-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 RS2G-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
600 50 1.3 RS2J-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 RS2J-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
100 100 13 RS3B-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3B-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
10 = SMC 30 200 100 13 RS3D-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3D-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
" 400 100 13 RS3G-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3G-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
600 100 13 RS3J-E3/57TGICT-ND 54 4.36 36.30 RS3J-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers — RoHS Compliant 
10 40 280 0.51 SS10P4-E3/86AGICT-ND ote 6.62 55.13 SS10P4-E3/86AGITR-ND 1,500 | 331.00/M 
3.0 40 150 0.47 SS3P4L-E3/86AGICT-ND AB 414 34.53 SS3P4L-E3/86AGITR-ND 1,500 | 207.00/M 
3.0 60 150 0.60 SS3P6L-E3/86AGICT-ND A8 414 34.53 SS3P6L-E3/86AGITR-ND 1,500 | 207.00/M 
5.0 100 150 0.88 SS5P10-E3/86AGICT-ND AQ 4.22 35.15 SS5P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 211.00/M 
14 F SMPG 5.0 30 150 0.52 SS5P3-E3/86AGICT-ND 48 4.14 34.53 SS5P3-E3/86AGITR-ND 1,500__| 207.00/M 
5.0 60 150 0.69 SS5P6-E3/86AGICT-ND A8 414 34.53 SS5P6-E3/86AGITR-ND 1,500 | 207.00/M 
8.0 20 150 0.57 SS8P2L-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 SS8P2L-E3/86AGITR-ND 1,500 | 221.00/M 
8.0 30 150 0.57 SS8P3L-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 SS8P3L-E3/86AGITR-ND 1,500 | 221.00/M 
8.0 100 150 0.90 SS8PH10-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 SS8PH10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 221.00/M 
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Fig.11 56 56 Cathode 
4h oy 
(sr ) 
T 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers — RoHS Compliant 
10 100 180 0.68 V10P10-E3/86AGICT-ND 7] 7.80 65.00 V10P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 390.00/M 
14 F spc 12 100 200 0.70 V12P10-E3/86AGICT-ND 1.01 8.65 72.08 V12P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 432.00/M 
8 100 150 0.68 V8P10-E3/86AGICT-ND 15 6.43 53.58 V8P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 321.00/M 
8 100 150 0.68 V8P10-E3/87AGICT-ND 15 6.43 53.58 V8P10-E3/87AGITR-ND 6,500 | 300.02/M 
45 F spc 10 100 180 0.68 V10P10-E3/87AGICT-ND o 7.80 65.00 V10P10-E3/87AGITR-ND 6,500 | 364.00/M 
12 100 200 0.70 V12P10-E3/87AGICT-ND 1.01 8.65 72.08 V12P10-E3/87AGITR-ND 6,500 | 403.62/M 
High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers — RoHS Compliant 
4 B T0-263AB 30 100 250 0.85 VB30100S-E3/8WGICT-ND 1.91 16.40 136.70 VB30100S-E3/8WGITR-ND 800 726.40 
20 100 250 0.85 VB20100S-E3/8WGICT-ND 1.60 13.67 113.95 VB20100S-E3/8WGITR-ND 800 605.30 
20 100 150 0.97 V20100SG-E3/4WGI-ND 1.18 10.15 84.55 _ _ = 
5 E TO-220AB 20 120 150 1.23 \V20120SG-E3/4WGI-ND 1.33 11.40 94.98 — - - 
30 120 300 0.95 V30120S-E3/45GI-ND 2.08 17.79 148.23 = - -_ 
TO-220AB 20 100 250 0.85 VF20100S-E3/45GI-ND 1.54 13.17 109.78 = = _ 
6 E ITO-220AB 20 120 200 1.12 VF20120S-E3/45GI-ND 1.55 13.27. 110.60 - - - 
ITO-220AB 20 100 150 0.97 VF20120SG-E3/45GI-ND 1.38 11.82 98.48 - - - 
ITO-220AB 30 100 250 0.97 VF30100SG-E3/45GI-ND 1.69 14.51 120.90 = - =_ 
20 100 150 0.97 V120100SG-E3/4WGI-ND 1.28 10.94 91.13 = - _ 
20 100 250 0.85 VI20100S-E3/4WGI-ND 1.45 1245 103.73 - - - 
16 E TO-262AA 20 120 200 1.12 V120120S-E3/4WGI-ND 141 12.07 100.58 — - - 
30 100 250 0.85 VI30100S-E3/4WGI-ND 1.91 16.33 136.10 = - =- 
30 100 250 0.97 VI30100SG-E3/4WGI-ND 1.48 12.70 105.85 = - - 
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers — RoHS Compliant 
5 ¢ T0-220AB 2x20A 120 250 0.88 V40120C-E3/45GI-ND 3.20 27.41 228.40 = = = 
2x30A 120 300 0.95 \V60120C-E3/45GI-ND 3.14 26.88 224.00 = - _ 
6 C ITO-220AB 2x 20A 100 250 0.73 VF40100C-E3/45GI-ND 3.22 27.63 230.28 = = = 
60 100 350 0.79 V60100P-E3/45GI-ND 448 38.39 319.88 — - _ 
7 C TO-247AD 2x20A 100 250 0.81 \V40100PG-E3/45GI-ND 3.60 30.86 257.18 - - - 
80 100 500 0.78 V80100P-E3/45GI-ND 5.16 44.23 368.60 - od - 
2x20A 100 250 0.73 V140100C-E3/4WGI-ND 3.26 = 27.97 233.05 = — _ 
16 C TO-262AA 2x20A 100 200 0.81 V140100G-E3/4WGI-ND 247 21.19 = 176.55 _ - - 
2x 20A 120 250 0.88 V140120C-E3/4WGI-ND 3.10 26.53 221.08 - - - 
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Bridge Rectifiers 


#6 screw 
@4.01 


6.35>| 
Sr Sel ly. ‘geet. 
=e 5.59 Dia. 
Maximum | Maximum Peak | Maximum Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Average Peak Forward Instant 
Rect. | Reverse | Surge | Forward | Digi-Key Pricing i Rect. | Reverse | Surge | Forward | Digi-Key Pricing 
Fig. | Package |Current (A)| Voltage (V) |Current (A) |Voltage (V)| Part No. iemetOmemios| | Eig=|tRackages Currenti(A)/Voltage:{¥))| Carront{(A)/Woltage;(¥) artiNo: es 1000 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 4 | GBPC6 60 800 175 1.0 GBPC608-E4/51GI-ND® 2.45 21.04 175.30 
50 50 To W005G-E4/51GI-ND® S519 43.23 1000 175 1.0 GBPC610-E4/51GI-ND® 2.45 21.04 175.30 
100 50 10 W01G-E4/51GI-ND 61 519 43.23 100 200 11 GBPC1201-E4/51GI-ND@ 5.51 47.21 393.43 
100 50 10 W01G-E4/1GI-ND ‘61 519 43.23 400 200 11 GBPC1204-E4/51GI-ND@ 5.51 47.21 393.43 
200 50 10 W02G-E4/51GI-ND® ‘61 519 43.23 12 600 200 11 GBPC1206-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
1 woc 15 200 50 10 W02G-E4/1GI-ND@ ‘61 519 43.23 1000 200 11 GBPC1210-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
: 400 50 10 W04G-E4/51GI-ND@ 61 519 13.23 50 300 1 GBPC25005-E4/51GI-ND® 5.51 47.21 393.43 
600 50 10 W06G-E4/51GI-ND@ ‘61 519 43.23 100 300 11 GBPC2501-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
800 50 10 WO8GE4/51GI-ND® ‘61 519 43.23 200 300 11 GBPC2502-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
4000 50 10 W10G-E4/51GI-ND@ ‘61 519 43.23 25 400 300 11 GBPC2504-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
50 60 11 |2KBPOOSM-E4/51GI-ND® 69 5.89 49.05] | 5 | GBPC ooo 300 11 ee eaauoege 501 47.21 293.43 
100 60 14 2KBPO1M-E4/51GI-ND@ ‘69 5.89 49.05 800 300 11 GBPC2508-E4/1GI-ND@ 5.51 47.21 393.43 
200 60 14 2KBPO2M-E4/51GI-ND@ 69 5.89 49.05 50 400 11 GBPC35005-E4/1GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
2 KBPM 2.0 400 60 14 KBPO4M-E4/51GI-ND® ‘69 589 49.05 100 400 11 GBPC3501-E4/51GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
600 60 14 OKBPO6M-E4/51GI-ND® 69 5.89 49.05 200 400 Ll GBPC3502-E4/1GI-ND® 6.37 54.59 454.90 
71000 60 14 OKBP10M-E4/51GI-ND® 695.89 49.05 35 400 400 11 GBPC3504/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
50 200 14 KBLO05-E4/51GI-ND@ 1.32 11.28 94.00 400 400 1 GBPC3504-E4/51GI-ND® 6.37 54.59 454.90 
1400 200 14 KBLO1-E4/51GI-ND@ 132 11.28 94.00 600 400 11 GBPC3506-E4/51GI-ND® 6.37 54.59 454.90 
200 200 14 KBL02-E4/51GI-ND@ 132 11.28 94.00 800 400 11 GBPC3508-E4/51GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
400 200 14 KBL04-E4/51GI-ND@ 132 11.28 94.00 1000 400 11 GBPC3510-E4/51GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
3] KBL 4.0 600 200 11 | KBLO6-E4/51GI-NDe 432 1128 9400| [6 |T0-269AA 0.5 200 35 1.0 | MB2S-£3/45GI-ND@ 51 4.33 36.10 
800 200 14 KBL08-E4/51GI-ND® 1.32 11.28 94.00 Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount 
800 200 11 KBL08-E4/51GI-ND® 1.32 11.28 94.00 Bridge Rectifiers — RoHS Compliant 
1000 200 14 KBL10-E4/51GI-ND® 1.32 11.28 94.00 200 50 1 DF02S-E3/45GI-ND 61 5.19 43.25 
100 175 1.0 GBPC601-E4/51GI-ND 2.45 21.04 175.30 7 DFS 1.0 400 50 1a DF04S-E3/45GI-ND 61 5.19 43.25 
4 | GBPC6 6.0 200 175 1.0 GBPC602-E4/51GI-ND 2.45 21.04 175.30 600 50 14 DFO6S-E3/45GI-ND 61 5.19 43.25 
600 175 1.0 | GBPC606-E4/51GI-ND® 2.45 21.03 175.25] RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1352 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Gay 
VISHAY. Siliconix 


MOSFETs 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 1 — 1206-8 


Fig. 2 — 1212-8 


Fig. 3 — 4-MFP 


Fig. 4 — 6-MFP 


10-MFP 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
N-Channel 
12 6.9 0.017 $I5406DC-T1-E3CT-ND 1.55 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI5406DC-T1-E3 
20 44 0.032 $I5856DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SI5856DC-T1-E3 
1 1206-8 20 5.4 0.022 $15404BDC-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI5404BDC-T1-E3 
30 49 0.029 $15402BDC-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI5402BDC-T1-E3 
30 6 0.020 $15424DC-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| S15424DC-T1-E3 
8 35 0.0029 $17100DN-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 3,000 715.00/M | SI7100DN-T1-E3 
20 12.5 0.0051 SI7106DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7106DN-T1-E3 
20 13.5 0.0044 $I7110DN-T1-E3CT-ND 3.44 238 2.26 | 3,000 | 1066.00/M | SI7110DN-T1-E3 
20 14 0.0041 $17108DN-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 | 3,000 845.00/M | SI7108DN-T1-E3 
30 6.5 0.015 $17804DN-T1-E3CT-ND 2.69 1.86 1.76 | 3,000 832.00/M_ | SI7804DN-T1-E3 
30 9 0.009 SI7806ADN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M | SI7806ADN-T1-E3 
30 11.3 0.006 $17112DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7112DN-T1-E3 
30 117 0.0062 $17114DN-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 3,000 936.00/M | SI7114DN-T1-E3 
2A 1212-8 40 10.5 0.0065 $17116DN-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 3,000 936.00/M | SI7116DN-T1-E3 
60 5.6 0.021 $17414DN-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 | 3,000 845.00/M_ | S17414DN-T1-E3 A 
60 6 0.046 $17308DN-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI7308DN-T1-E3 
60 6.3 0.015 $17120DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7120DN-T1-E3 
75 16 0.031 $17812DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7812DN-T1-E3 
100 3.4 0.052 $17810DN-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 3,000 663.00/M | SI7810DN-T1-E3 
150 2.2 0.112 $17818DN-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M_| SI7818DN-T1-E3 
200 17 0.200 $17820DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7820DN-T1-E3 
250 1.24 0.360 $17802DN-T1-E3CT-ND 3.68 2.73 2.63 _| 3,000 | 1344.00/M_| SI7802DN-T1-E3 
8 12.2 0.025 $18404DB-T1-E1CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SI8404DB-T1-E1 
3 4-MFP 8 12.2 0.025 $18424DB-T1-E1CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | S18424DB-T1-E1 
20 5.3 0.031 $18402DB-T1-E1CT-ND 1.98 143 1.34 | 3,000 621.00/M_| S18402DB-T1-E1 
4 6-MFP 20 3.9 0.038 $18902EDB-T2-E1CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | SI8902EDB-T2-E1 
30 3.8 0.037 $18904EDB-T2-E1CT-ND 210 145 1.38 | 3,000 650.00/M_| SI8904EDB-T2-E1 
5 10-MFP 20 5.4 0.020 SI8900EDB-T2-E1CT-ND 4.29 3.03 2.86 _| 3,000 | 1408.00/M | SI8900EDB-T2-E1 
20 50 0.0029 SIE820DF-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SIE820DF-T1-E3 
20 50 0.0028 SIE822DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SIE822DF-T1-E3 
6A 10-PolarPAK 30 50 0.006 SIESOODF-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SIESOODF-T1-E3 
30 50 0.0035 SIE830DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 | 3,000 | 1459.20/M | SIE830DF-T1-E3 
40 50 0.0046 SIE832DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 | 3,000 | 1459.20/M | SIE832DF-T1-E3 
20 60 0.0011 SIE810DF-T1-E3CT-ND 484 3.41 3.23 | 3,000 | 1587.20/M | SIE810DF-T1-E3 
20 60 0.0013 SIE808DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SIE808DF-T1-E3 
6B 40-PolarPAK 30 60 0.0014 SIESO6DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SIES06DF-T1-E3 
30 60 0.0016 SIE802DF-T1-E3CT-ND 5.19 3.66 3.46 | 3,000 | 1702.40/M | SIE802DF-T1-E3 
40 60 0.0022 SIE812DF-T1-E3CT-ND 484 3.41 3.23 | 3,000 | 1587.20/M | SIE812DF-T1-E3 
75 60 0.0078 SIE818DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 —3.72_| 3,000 | 1830.40/M | SIE818DF-T1-E3 
7 6-PowerPAK 20 7.0 0.018 SIF902EDZ-T1-E3CT-ND 163 1.18 1.11 | 3,000 513.00/M_| SIF902EDZ-T1-E3 
40 110 0.0019 SUM110N04-2M3L-E3CT-ND 8.00 564 533 800 2296.00 | SUM110N04-2M3L-E3 
40 110 0.0025 SUM110N04-03P-E3CT-ND 819 578 5.46 800 2352.00 | SUM110N04-03P-E3 
40 110 0.0028 SUM110N04-04-E3CT-ND 741 5.23 4.94 800 2128.00 | SUM110N04-04-E3 
40 110 0.0044 SUM110N04-05H-E3CT-ND 819 578 546 800 2352.00 | SUM110N04-05H-E3 
60 50 0.013 SUM50N06-16L-E3CT-ND 3.28 2.27 2.15 800 889.20 | SUMS50N06-16L-E3 
60 90 0.0075 SUM75N06-09L-E3CT-ND 402 284 268 800 1153.60 | SUM75N06-09L-E3 
60 110 0.0028 SUM110N06-3M4L-E3CT-ND 8.00 564 5.33 800 2296.00 | SUM110N06-3M4L-E3 
60 110 0.00325 SUM110N06-3M9H-E3CT-ND 780 550 5.20 800 2240.00 | SUM110N06-3M9H-E3 
75: 90 0.004 SUM90N08-4M8P-E3CT-ND 8.07 570 539 800 2318.40 | SUM90N08-4M8P-E3 
100 40 0.024 SUM40N10-30-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 800 980.40 | SUM40N10-30-E3 
100 47 0.019 SUM47N10-24L-E3CT-ND 416 288 2.73 800 1128.60 | SUM47N10-24L-E3 
8 D2PAK 100 60 0.013 SUM60N10-17-E3CT-ND §.93 418 3.96 800 1702.40 | SUM60N10-17-E3 
100 110 0.0078 SUM110N10-09-E3CT-ND 10.01 744 7.15 800 3146.00 | SUM110N10-09-E3 
150 23 0.059 SUM23N15-73-E3CT-ND 569 402 3.80 800 1635.20 | SUM23N15-73-E3 
150 40 0.030 SUM40N15-38-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 800 1388.80 | SUM40N15-38-E3 
150 85 0.015 SUM85N15-19-E3CT-ND 9.71 685 6.48 800 2788.80 | SUM85N15-19-E3 
200 9 0.216 SUMO9N20-270-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 800 820.80 | SUMO9N20-270-E3 
200 27 0.064 SUM27N20-78-E3CT-ND 460 325 3.07 800 1321.60 | SUM27N20-78-E3 
200 33 0.0485 SUM33N20-60P-E3CT-ND 484 3.41 3.23 800 1388.80 | SUM33N20-60P-E3 
200 36 0.0435 SUM36N20-54P-E3CT-ND 6.58 3.94 3.72 800 1601.60 | SUM36N20-54P-E3 
200 52 0.031 SUM52N20-39P-E3CT-ND 632 446 4.22 800 1814.40 | SUM52N20-39P-E3 
200 65 0.023 SUM65N20-30-E3CT-ND 788 556 5.26 800 2262.40 | SUM65N20-30-E3 
250 18 0.130 SUM18N25-165-E3CT-ND 441 3.11 2.94 800 1176.00 | SUM18N25-165-E3 
250 45 0.047 SUM45N25-58-E3CT-ND 7.06 4.98 4.71 800 2027.20 | SUM45N25-58-E3 
9A P-PAK 30 12 0.013 $15480DU-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 | 3,000 513.00/M_| SI5480DU-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 75 28 0.0091 $17148DP-T1-E3CT-ND 410 2.89 2.73 | 3,000 | 1344.00/M_|SI7148DP-T1-E3 
40A $c70-6 20 = 0.8 SIA450DJ-T1-E3CT-ND. 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SIA450DJ-T1-E3 
20 45 0.043 SIA810DJ-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| SIA810DJ-T1-E3 
20 140 5 $11032R-T1-E3CT-ND 53 36 .32 | 3,000 142.50/M_ | S11032R-T1-E3 
1 SC-75A 20 500 0.41 $11012R-T1-E3CT-ND 64 A3 .38 | 3,000 172.50/M_ | $11012R-T1-E3 
60 330 1.25 $11022R-T1-E3CT-ND 13 49 43 | 3,000 195.00/M_| $11022R-T1-E3 
12A SC75-6 20 9 0.028 $1B412DK-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| SIB412DK-T1-E3 
13 SC-89 20 -200 5 $11032X-T1-E3CT-ND 59 .39 35 | 3,000 157.50/M | S11032X-T1-E3 
20 500 0.41 $11012X-11-E3CT-ND 64 3 .38 | 3,000 172.50/M_| $11012X-T1-E3 
20 0.42 0.47 TN0O201K-T1-E3CT-ND 78 52 47 | 3,000 210.00/M |) TNO201K-T1-E3 
20 0.73 0.2 TNO200K-T1-E3CT-ND 56 37 33 | 3,000 150.00/M | TNO200K-T1-E3 
20 21 0.045 $12302ADS-T1-E3CT-ND 81 54 48 | 3,000 217.50/M | S12302ADS-T1-E3 
20 3.77 0.027 $12314EDS-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M | SI2314EDS-T1-E3 
20 3.9 0.025 $12312BDS-T1-E3CT-ND 72 52 48 | 3,000 224.00/M_| S12312BDS-T1-E3 Fig. 5 
30 2.6 0.055 $12304BDS-T1-E3CT-ND 78 52 47 | 3,000 210.00/M | SI2304BDS-T1-E3 
14 S0T-23 30 2.9 0.042 $12316DS-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | S12316DS-T1-E3 
30 3.16 0.038 $12306BDS-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | SI2306BDS-T1-E3 
40 3.0 0.036 $12318DS-T1-E3CT-ND 64 A3 .38 | 3,000 172.50/M_ | $12318DS-T1-E3 
60 2.0 0.125 $12308DS-T1-E3CT-ND 90 65 60 | 3,000 280.00/M_| S12308DS-T1-E3 
60 -300 2 2N7002K-T1-E3CT-ND 38 21 16 | 3,000 60.00/M | 2N7002K-T1-E3 
100 1.15 0.195 $12328DS-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | S12328DS-T1-E3 
240 0.2 2.2 TN2404K-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 322.00/M_| TN2404K-T1-E3 
20 0.4 0.65 SI1300BDL-T1-E3CT-ND 56 36 .29 | 3,000 128.00/M | SI1300BDL-T1-E3 
15 SOT-323 30 0.60 0.410 $11302DL-T1-E3CT-ND 53 36 .32 | 3,000 142.50/M | $11302DL-T1-E3 
30 0.90 0.216 $11304BDL-T1-E3CT-ND 53 36 32 | 3,000 142.50/M_ | SI1304BDL-T1-E3 
60 0.24 1.0 $11330EDL-11-E3CT-ND 64 43 38 | 3,000 172.50/M_| SI1330EDL-T1-E3 
8 6.04 0.039 $11450DH-T1-E3CT-ND TT 56 51 | 3,000 238.00/M | SI1450DH-T1-E3 
16 SOT-363 20 1.6 0.123 $11400DL-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | S11400DL-T1-E3 
20 61 0.041 $11488DH-T1-E3CT-ND 16 50 45 | 3,000 202.50/M | S11488DH-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  t¢ Bulk 


(Continued) 
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VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay Fig. 6 — 10-PolarPAK 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
30 2.8 0.061 $11426DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | S!1426DH-T1-E3 A 
16 SOT-363 30 5.1 0.055 $11470DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | S11470DH-T1-E3 
30 5.6 0.046 $11472DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M_|S11472DH-T1-E3 
8 1.34 0.071 $11050X-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | S11050X-T1-E3 
20 180 5 $11034X-T1-E3CT-ND 67 45 40 | 3,000 180.00/M | S11034X-T1-E3 
17 S0T-563 20 1.32 0.074 $11056X-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | S11056X-T1-E3 
20 1.3 0.076 $11058X-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | S11058X-T1-E3 
30 1.2 0.082 $11070X-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | S11070X-T1-E3 
30 1.3 0.077 $11072X-T1-E3CT-ND 64 AB 38 | 3,000 172.50/M_| S11072X-T1-E3 
20 6 0.031 S13446ADV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI3446ADV-T1-E3 
20 8 0.023 SI3460BDV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | SI3460BDV-T1-E3 
20 2.0 0.100 $13812DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | SI3812DV-T1-E3 
20 3.0 0.045 $13442BDV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI3442BDV-T1-E3 
30 3.4 0.048 S13454ADV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M_| SI3454ADV-T1-E3 
18 6-TSOP 30 45 0.028 SI3456BDV-T1-E3CT-ND Tt 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3456BDV-T1-E3 
30 46 0.028 $13434DV-T1-E3CT-ND 1.10 80 74 | 3,000 343.00/M | SI3434DV-T1-E3 
30 5.0 0.023 $13424DV-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M | SI3424DV-T1-E3 
60 3.2 0.085 S13458DV-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 | 3,000 661.50/M | SI3458DV-T1-E3 
100 1.8 0.148 $13430DV-T1-E3CT-ND 1.55 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI3430DV-T1-E3 
150 #2 0.310 S13440DV-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 1.28 | 3,000 594.00/M_| SI3440DV-T1-E3 
19 8-TSSOP 30 78 0.011 $16410DQ-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 _| 3,000 | 1235.00/M | SI6410DQ-T1-E3 
12 17 0.0024 S14838DY-T1-E3CT-ND 4.37 3.08 2.92 | 2,500 | 1433.60/M | SI4838DY-T1-E3 
20 19 0.0022 S14378DY-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 2,500 | 1344.00/M | SI4378DY-T1-E3 
20 19 0.0023 S14398DY-T1-E3CT-ND 434 3.23 3.10 | 2,500 | 1587.20/M | Sl4398DY-T1-E3 
20 9.5 0.0055 SI4466DY-T1-E3CT-ND 3.78 = 2.61 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | SI4466DY-T1-E3 
20 14 0.0035 S14408DY-T1-E3CT-ND 468 3.30 3.12 | 2,500 | 1536.00/M | SI4408DY-T1-E3 
20 14 0.0037 S14876DY-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 2,500 | 1344.00/M | SI4876DY-T1-E3 
25 40 0.0022 S14630DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | SI4630DY-T1-E3 
25: 40 0.0022 $14632DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | SI4632DY-T1-E3 
30 5.9 0.019 S14346DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 364.50/M | Sl4346DY-T1-E3 
30 6.5 0.0155 SI4800BDY-T1-E3CT-ND 1.51 1.09 1.02 | 2,500 472.50/M_| SI4800BDY-T1-E3 
30 7.3 0.013 $14812BDY-T1-E3CT-ND 1.55 112 1.05 | 2,500 486.00/M | S14812BDY-T1-E3 
30 75 0.028 $14620DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 2,500 | 337.50/M | Si4620DY-11-£3 Fig. 7 — 6-PowerPAK 
30 8.0 0.0105 S14348DY-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 | 2,500 884.00/M | Sl4348DY-T1-E3 
30 8.9 0.009 S14894BDY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | Sl4894BDY-T1-E3 
30 9.5 0.007 S14420BDY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 _| 2,500 741.00/M_| S14420BDY-T1-E3 
30 10 0.007 S14384DY-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 2,500 648.00/M | Sl4384DY-T1-E3 
30 an 0.0058 S14386DY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 146 | 2,500 689.00/M | Sl4386DY-T1-E3 
30 am 0.0098 S14890DY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 2,500 | 1235.00/M | Sl4890DY-T1-E3 
30 12 0.0057 $14874BDY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M | SI4874BDY-T1-E3 
30 14 0.0037 S14430BDY-T1-E3CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 2,500 962.00/M_| SI4430BDY-T1-E3 
30 15 0.0035 $14442DY-T1-E3CT-ND 3.96 2.94 2.83 | 2,500 | 1446.40/M | Si4442DY-T1-E3 
30 16 0.0095 SI4396DY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 2,500 567.00/M | Sl4396DY-T1-E3 
21A 8-SOIC 30 17 0.0026 S14336DY-T1-E3CT-ND 4.27 3.18 = 3.05 | 2,500 | 1561.60/M | SI4336DY-T1-E3 
30 17 0.0026 S14368DY-T1-E3CT-ND 452 3.19 3.02 | 2,500 | 1484.80/M | SI4368DY-T1-E3 
30 18 0.007 S14322DY-T1-E3CT-ND 2.27, 1.57 1.49 =| 2,500 702.00/M_| S14322DY-T1-E3 
30 18.2 0.0078 SI4686DY-T1-E3CT-ND 1.94 140 1.31 | 2,500 607.50/M | Sl4686DY-T1-E3 
30 34 0.0031 $14642DY-T1-E3CT-ND 3.19 9 2.21 2.09 | 2,500 988.00/M | Sl4642DY-T1-E3 
40 3.9 0.033 S14446DY-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 2,500 266.00/M | Si4446DY-T1-E3 
40 10 0.0075 S14840DY-T1-E3CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 2,500 962.00/M | Sl4840DY-T1-E3 
40 33 0.0031 S14456DY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | SI4456DY-T1-E3 Fig. 8 — D2PAK 
60 6.0 0.018 SI4850EY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | Sl4850EY-T1-E3 
60 8 0.030 S14436DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 364.50/M | Sl4436DY-T1-E3 
60 9.0 0.009 S14470EY-T1-E3CT-ND 3.78 = 2.61 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | SI4470EY-T1-E3 
80 6.0 0.026 S14480DY-T1-E3CT-ND 3.19 9 2.21 2.09 | 2,500 988.00/M | Sl4480DY-T1-E3 
80 67 0.0135 SI4896DY-T1-E3CT-ND 3.82 2.64 2.51 _| 2,500 | 1183.00/M | SI4896DY-T1-E3 
100 48 0.028 S14484EY-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 | 2,500 884.00/M | Sl4484EY-T1-E3 
100 5.4 0.021 S14486EY-T1-E3CT-ND 3.49 2.41 2.29 | 2,500 | 1079.00/M | SI4486EY-T1-E3 
150 27 0.068 S14848DY-T1-E3CT-ND 2.02 146 1.37 | 2,500 634.50/M | Sl4848DY-T1-E3 
150 3.5 0.041 S14488DY-T1-E3CT-ND 3.57 247 = 2.34 | 2,500 | 1105.00/M | Si4488DY-T1-E3 
150 77 0.036 S14472DY-T1-E3CT-ND 4.34 3.23 3.10 | 2,500 | 1587.20/M | SI4472DY-T1-E3 
200 1.15 0.39 S14462DY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | Sl4462DY-T1-E3 
200 ae 0.195 S14464DY-T1-E3CT-ND 2.14 148 1.41 | 2,500 663.00/M | Sl4464DY-T1-E3 
200 2.3 0.110 S14418DY-T1-E3CT-ND 3.19 9 2.21 2.09 | 2,500 988.00/M | Sl4418DY-T1-E3 
200 2.85 0.065 S14490DY-T1-E3CT-ND 3.82 2.64 2.51 | 2,500 | 1183.00/M | Sl4490DY-T1-E3 
250 21 0.129 S14434DY-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 2,500 | 1459.20/M | SI4434DY-T1-E3 
12 20 0.0020 S17858ADP-T1-E3CT-ND 480 3.57 3.43 | 3,000 | 1753.60/M | SI7858ADP-T1-E3 
20 am 0.006 $17344DP-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 | 3,000 884.00/M | SI7344DP-T1-E3 7 
20 13 0.0045 $I7366DP-11-E3CT-ND 361 250 237 | 3,000 | 1118.00 | Si7366DP-T1-£3 Figi? — G-RowerPAK{P:PAK 
20 13.4 0.0054 S17448DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SI7448DP-T1-E3 A 
20 30 0.0026 S17136DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 _| 3,000 | 1235.00/M | SI7136DP-T1-E3 
20 40 0.0019 SI7866ADP-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SI7866ADP-T1-E3 
30 an 0.007 S17384DP-T1-E3CT-ND 3.15 218 2.07 | 3,000 975.00/M | SI7384DP-T1-E3 
30 12 0.0058 S17386DP-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | SI7386DP-T1-E3 
30 14 0.0037 $17382DP-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 3,000 936.00/M | SI7382DP-T1-E3 
30 15 0.0034 S17892BDP-T1-E3CT-ND 417 2.95 2.79 | 3,000 | 1369.60/M | SI7892BDP-T1-E3 
30 17 0.0033 S17636DP-T1-E3CT-ND 3.53 2.44 2.31 | 3,000 | 1092.00/M | SI7636DP-T1-E3 
30 24 0.0046 $17374DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 | 3,000 | 1459.20/M | SI7374DP-T1-E3 
30 30 0.0024 S17336ADP-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 3,000 | 1344.00/M | SI7336ADP-T1-E3 
30 35 0.0078 S17686DP-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 | 3,000 661.50/M | SI7686DP-T1-E3 
40 10.4 0.0075 S17848DP-T1-E3CT-ND 462 3.44 3.30 | 3,000 | 1689.60/M | SI7848DP-T1-E3 
21B 8-SOIC 40 15 0.0042 S17476DP-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SI7476DP-T1-E3 
60 6.2 0.018 S17850DP-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7850DP-T1-E3 
60 9.6 0.009 S17370DP-T1-E3CT-ND 416 288 2.73 | 3,000 | 1287.00/M | SI7370DP-T1-E3 
60 15 0.006 S17478DP-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SI7478DP-T1-E3 
60 30 0.0065 S17138DP-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SI7138DP-T1-E3 
80 76 0.0135 $17852DP-T1-E3CT-ND 413 2.92 2.76 | 3,000 | 1356.80/M | SI7852DP-T1-E3 
100 5.0 0.028 $17454DP-T1-E3CT-ND 3.19 9 2.21 2.09 | 3,000 988.00/M | SI7454DP-T1-E3 
100 5.7 0.021 S17456DP-T1-E3CT-ND 3.82 2.64 2.51 | 3,000 | 1183.00/M | SI7456DP-T1-E3 
150 3.0 0.068 S17898DP-T1-E3CT-ND 248 1.72 1.63 | 3,000 767.00/M | SI7898DP-T1-E3 
150 24.5 0.041 S17846DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 _| 3,000 | 1235.00/M | SI7846DP-T1-E3 
150 26 0.036 S17430DP-T1-E3CT-ND 5.04 3.75 ~=—-3.60 | 3,000 | 1843.20/M | SI7430DP-T1-E3 
200 1.8 0.195 $17464DP-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 | 3,000 793.00/M | SI7464DP-T1-E3 
200 2.6 0.110 $17462DP-T1-E3CT-ND 3.53 2.44 2.31 | 3,000 | 1092.00/M | SI7462DP-T1-E3 
200 3.2 0.065 S17450DP-T1-E3CT-ND 4.07 282 2.67 | 3,000 | 1261.00/M | SI7450DP-T1-E3 
250 2.3 0.129 $17434DP-T1-E3CT-ND 484 3.41 3.23 | 3,000 | 1587.20/M | SI7434DP-T1-E3 
Dual N-Channel 
8 4 0.025 $15920DC-T1-E3CT-ND 1.38 = 1.00 93 | 3,000 432.00/M_ | SI5920DC-T1-E3 
1 4206-8 20 34 0.065 $15904DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 432.00/M_ | SI5904DC-T1-E3 
20 44 0.032 $15908DC-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 116 | 3,000 540.00/M | SI5908DC-T1-E3 
30 2.9 0.072 $15902DC-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 1.28 | 3,000 594.00/M | SI5902DC-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 
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VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
2A 1212-8 20 6 0.020 SI7900AEDN-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 | 3,000 661.50/M_| SI7900AEDN-T1-E3 
20 6 0.025 SI7904BDN-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | SI7904BDN-T1-E3 
30 46 0.0333 $17214DN-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M | SI7214DN-T1-E3 
30 49 0.030 $17212DN-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | $I7212DN-T1-E3 
2B 1212-8 40 6 0.025 $17216DN-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M | SI7216DN-T1-E3 
40 6 0.035 $17222DN-T1-E3CT-ND 413 3.07 2.95 | 3,000 | 1510.40/M | SI7222DN-T1-E3 
60 3.4 0.048 $17220DN-T1-E3CT-ND 3.71 2.76 2.65 | 3,000 | 1356.80/M | SI7220DN-T1-E3 
100 18 0.162 $17922DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M_| S17922DN-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 20 6 0.032 $15938DU-T1-E3CT-ND 146 = 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI5938DU-T1-GE3 
40 6 0.093 $15944DU-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 = —_| $15944DU-T1-E3 
20 0.66 0.320 $11902DL-T1-E3CT-ND 64 3 .38 | 3,000 172.50/M | $11902DL-T1-E3 
20 1.13 0.220 $11912EDH-T1-E3CT-ND 159 115 1.08 | 3,000 499.50/M | S11912EDH-T1-E3 
16 SOT-363 20 1.3 0.139 $11988DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI1988DH-T1-E3 
20 1.3 0.165 $11958DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI1958DH-T1-E3 
30 1.3 0.155 $11972DH-T1-E3CT-ND 68 Ag 45 | 3,000 210.00/M | S11972DH-T1-E3 
30 1.3 0.185 $11970DH-T1-E3CT-ND 68 9 45 | 3,000 210.00/M_| SI1970DH-T1-E3 
17 SOT-563 20 485 0.41 $11024X-T1-E3CT-ND 67 AS 40 | 3,000 180.00/M | $11024X-T1-E3 
60 -305 1.40 $11026X-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| S11026X-T1-E3 
48 6-TSOP 20 2.0 0.100 SI3900DV-T1-E3CT-ND 1.38 = 1.00 93 | 3,000 432.00/M | SI3900DV-T1-E3 
30 25 0.0085 $13948DV-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| SI3948DV-T1-E3 
20 3.3 0.035 $16925ADQ-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI6925ADQ-T1-E3 
20 41 0.024 $I6926ADQ-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI6926ADQ-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 5.2 0.0165 SI6968BEDQ-T1-E3CT-ND 1.72 124 116 | 3,000 540.00/M | SIG968BEDQ-T1-E3 
30 3.1 0.044 $16954ADQ-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI6954ADQ-T1-E3 
30 4.0 0.027 $16928DQ-T1-E3CT-ND 2.27 1.57 1.49 | 3,000 702.00/M_| SI6928DQ-T1-E3 
20 14-SOIC 20 7.3/9.5 0.0095/0.007 $l4340DY-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 | 2,500 | 1066.00/M | SI4340DY-T1-E3 
20 6.2 0.016 $I9926BDY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 2,500 567.00/M | SI9926BDY-T1-E3 
30 5.7 0.017 $14804BDY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | SI4804BDY-T1-E3 
30 5. 0.017 $l4830ADY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | Sl4830ADY-T1-E3 
30 6 0.017 $14834BDY-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 2,500 648.00/M | SI4834BDY-T1-E3 
30 6.6 0.013 $l4330DY-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 | 2,500 793.00/M_| Sl4330DY-T1-E3 
30 6.9 0.029 $l4936BDY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | SI4936BDY-T1-E3 
30 8 0.0135 $14922BDY-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4922BDY-T1-E3 
30 9.3 0.0075 $14944DY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 2,500 | 1235.00/M | SI4944DY-T1-E3 
30 10.7/11.3 0.013/0.0125 $14388DY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | Sl4388DY-T1-E3 
30 8.0/15.2 0.014/0.0083 $14618DY-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 | 2,500 988.00/M_ | SI4618DY-T1-E3 
1A 8-SOIC 30 5.8/8.2 0.0155/0.0093 $14816BDY-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 2,500 689.00/M | Sl4816BDY-T1-E3 
30 5.5/5.7 0.019/0.016 $14914DY-T1-E3CT-ND 269 186 1.76 | 2,500 832.00/M | SI4914DY-T1-E3 
30 10/10.5 0.0145/0.015 $14916DY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4916DY-T1-E3 
30 10.8/7.2 0.012/0.022 $14972DY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M | Sl4972DY-T1-E3 
30 6.0/4.4 0.016/0.029 $14974DY-T1-E3CT-ND 210 145 1.38 | 2,500 650.00/M_| S14974DY-T1-E3 
40 5 0.048 $l4908DY-T1-E3CT-ND 1.08 18 73 | 2,500 337.50/M | Sl4908DY-T1-E3 
40 6.6 0.032 SI4906DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 364.50/M | SI4906DY-T1-E3 
40 76 0.022 $14910DY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 2,500 567.00/M | Sl4910DY-T1-E3 
40 8 0.013 $14904DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 2,500 936.00/M | SI4904DY-T1-E3 
60 5.3 0.046 SI4900DY-T1-E3CT-ND 155 1.12 1.05 | 2,500 486.00/M_ | SI4900DY-T1-E3 
60 6.5 0.033 SI4946BEY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4946BEY-T1-E3 
75 3.6 0.039 SI4992EY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 2,500 | 1235.00/M | SI4992EY-T1-E3 
30 6.3 0.018 $17842DP-T1-E3CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 3,000 962.00/M | SI7842DP-T1-E3 
30 64 0.018 $17844DP-T1-E3CT-ND 3.07 2.12 2.01 | 3,000 949.00/M | SI7844DP-T1-E3 
30 64 0.017/0.016 $17872DP-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 | 3,000 897.00/M | SI7872DP-T1-E3 
40 7A 0.0135 $17962DP-T1-E3CT-ND 452 3.36 3.23 | 3,000 | 1651.20/M | SI7962DP-T1-E3 
oC 8-SOIC 40 7.2 0.013 $17958DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7958DP-T1-E3 
60 61 0.019 $17964DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7964DP-T1-E3 
60 6.2 0.017 SI7960DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SI7960DP-T1-E3 
100 3.8 0.041 $17942DP-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 3,000 | 1344.00/M | SI7942DP-T1-E3 
150 21 0.124 $17946DP-T1-E3CT-ND 5.36 3.98 3.83 | 3,000 | 1958.40/M | SI7946DP-T1-E3 
150 2.6 0.088 SI7956DP-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SI7956DP-T1-E3 
P-Channel 
8 6.2 0.027 $15445BDC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI5445BDC-T1-E3 
12 5.9 0.022 $15473DC-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | S15473DC-T1-E3 
20 27 0.095 $15853DC-T1-E3CT-ND 248 1.72 1.63 | 3,000 767.00/M | SI5853DC-T1-E3 
20 27 0.095 $15855DC-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 322.00/M | SI5855DC-T1-E3 
1 4206-8 20 3.5 0.064 $15447DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| S15447DC-T1-E3 
20 3.8 0.051 $15463EDC-T1-E3CT-ND 2.35 1.63 1.54 | 3,000 728.00/M | SI5463EDC-T1-E3 
20 44 0.036 $15441BDC-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | S15441BDC-T1-E3 
20 48 0.030 $15433BDC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI5433BDC-T1-E3 
20 5.2 0.026 $15401DC-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | SI5401DC-T1-E3 
30 43 0.035 $15435BDC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| S15435BDC-T1-E3 
20 75 0.015 $17411DN-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI7411DN-T1-E3 
20 8 0.059 $17403BDN-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | SI7403BDN-T1-E3 
20 8.4 0.012 $17413DN-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | SI7413DN-T1-E3 
20 9.8 0.0090 $17107DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | SI7107DN-T1-E3 
30 6.4 0.020 $17421DN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M_|S17421DN-T1-E3 
On 4212-8 30 7 0.0015 SI7409ADN-T1-E3CT-ND 3.44 238 2.26 | 3,000 | 1066.00/M | SI7409ADN-T1-E3 
30 74 0.014 $17423DN-T1-E3CT-ND 1.98 143 1.34 | 3,000 621.00/M | SI7423DN-T1-E3 
60 3.6 0.054 $17415DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | SI7415DN-T1-E3 
60 8 0.092 SI7309DN-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI7309DN-T1-E3 
100 13.2 0.108 $17113DN-T1-E3CT-ND 3.95 2.73 2.59 | 3,000 | 1222.00/M | SI7113DN-T1-E3 
150 2.17 1.0 $17117DN-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | S17117DN-T1-E3 
200 3.8 0.86 $17119DN-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| SI7119DN-T1-E3 
2B 1212-8 20 4.3 0.041 S$17703EDN-11-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M_| SI7703EDN-T1-E3 
8 117 0.029 $18429DB-T1-E1CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI8429DB-T1-E1 
12 3.6 0.045 $18405DB-T1-E1CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 3,000 962.00/M | SI8405DB-T1-E1 
12 5.3 0.031 $18415DB-T1-E1CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | S18415DB-T1-E1 
3 4-MFP 20 3.6 0.057 $18401DB-T1-E1CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 3,000 962.00/M | SI8401DB-T1-E1 
20 48 0.0393 $18413DB-T1-E1CT-ND 1.72 1.24 1.16 | 3,000 540.00/M_ | S18413DB-T1-E1 
20 10.0 0.034 $18435DB-11-E1CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | S18435DB-T1-E1 
30 46 0.038 $18409DB-T1-E1CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 432.00/M_| SI8409DB-T1-E1 
4 6-MFP 20 5.8 0.022 $18407DB-T2-E1CT-ND 2.06 1.49 1.40 | 3,000 648.00/M | SI8407DB-T2-E1 
20 3.5 0.048 $18901EDB-T2-E1CT-ND 214 148 1.41 | 3,000 663.00/M_ | SI8901EDB-T2-E1 
40 110 0.0041 SUM110P04-05-E3CT-ND 667 4.71 4.45 800 1915.20 | SUM110P04-05-E3 
60 55 0.015 SUM55P06-19L-E3CT-ND 3.99 276 2.62 800 1083.00 | SUM55P06-19L-E3 
8 D2PAK 60 110 0.0055 SUM110P06-07L-E3CT-ND 667 4.71 4.45 800 1915.20 | SUM110P06-07L-E3 
80 110 0.092 SUM110P08-11L-E3CT-ND 632 446 4.22 800 1814.40 | SUM110P08-11L-E3 
100 90 0.0156 SUM90P10-19L-E3CT-ND 632 446 4.22 800 1814.40 | SUM90P10-19L-E3 
30 75 0.0055 SUB75P03-07-E3-NDt 6.06 5.05 4.25 = —_| SUB75P03-07-E3 
9A P-PAK 20 12 0.018 $15481DU-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 | 3,000 513.00/M_|S15481DU-11-E3 
9B 8-PowerPAK 20 6.0 0.048 $15857DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| S15857DU-T1-E3 
10A $C70-6 20 4.5 0.078 SIA811DJ-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| SIA811DJ-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND._ t¢ Bulk 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 10 — SC70-6 
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Fig. 11 — SC-75A 


Fig. 12 — SC75-6 
A 


Fig. 13 — SC-89 


Fig. 14 — SOT-23 
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Vay 
VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) 
Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 
Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay Fig. 15 — SOT-323 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
10B $C70-6 20 9 0.037 SIA443DJ-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | SIA443DJ-T1-E3 
$C70-6 20 12 0.025 SIA411DJ-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_| SIA411DJ-T1-E3 
20 140 8 $11031R-T1-E3CT-ND 50 34 30 | 3,000 135.00/M | S11031R-T1-E3 
an SC-75A 20 350 0.8 $11013R-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 157.50/M | S11013R-T1-E3 
60 -190 4 $11021R-T1-E3CT-ND 67 45 40 | 3,000 180.00/M_| S11021R-T1-E3 
12A $C75-6 20 9 0.055 SIB411DK-11-E3CT-ND 1.08 18 73 | 3,000 337.50/M_| SIB411DK-T1-E3 
13 SC-89 20 350 0.8 $11013X-T1-E3CT-ND 53 36 32 | 3,000 142.50/M_| $11013X-T1-E3 
8 3.5 0.044 $12305DS-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | $12305DS-T1-E3 
12 3.0 0.040 $12315BDS-T1-E3CT-ND slit: 56 51 | 3,000 238.00/M | S12315BDS-T1-E3 
12 44 0.025 $12333DS-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | S12333DS-T1-E3 
20 0.58 0.42 TP0101K-T1-E3CT-ND 67 45 40 | 3,000 180.00/M | TPO101K-T1-E3 
20 2.2 0.080 $12301BDS-T1-E3CT-ND 64 AB 38 | 3,000 172.50/M_| $12301BDS-T1-E3 
20 2.8 0.092 $12351DS-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S12351DS-T1-E3 
20 3.7 0.031 $12323DS-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | $12323DS-T1-E3 
30 1.49 0.150 $12303BDS-T1-E3CT-ND 64 AS 38 | 3,000 172.50/M | S12303BDS-T1-E3 
14 SOT-23 30 25 0.063 $12307BDS-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | SI2307BDS-T1-E3 
30 3.4 0.043 $12343DS-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M_| $12343DS-T1-E3 
30 2385 1.25 TP0202K-T1-E3CT-ND 718 52 47 | 3,000 210.00/M | TP0202K-T1-E3 
40 2.3 0.065 $12319DS-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S12319DS-T1-E3 
60 1.25 0.275 $12309DS-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 432.00/M | SI2309DS-T1-E3 Fig. 16 — SOT-363 
60 185 6 TP0610K-T1-E3CT-ND 56 37 33 | 3,000 150.00/M | TPO610K-T1-E3 9- 
80 2.2 0.216 $12337DS-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| $12337DS-T1-E3 
150 0.53 1.0 $12325DS-T1-E3CT-ND 1,25: 90 85 | 3,000 391.50/M | S12325DS-T1-E3 
200 0.38 1.9 $12327DS-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| $12327DS-T1-E3 
8 0.86 0.230 $11305DL-T1-E3CT-ND 62 AL 387 | 3,000 165.00/M | SI1305DL-T1-E3 
15 SOT-323 12 0.85 0.240 $11307EDL-T1-E3CT-ND 62 AL 37 | 3,000 165.00/M | SI1307EDL-T1-E3 
20 0.67 0.360 $11303DL-T1-E3CT-ND 62 AL -37__| 3,000 165.00/M_| SI1303DL-T1-E3 
8 1.6 0.0622 S11499DH-11-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 238.00/M | SI1499DH-T1-E3 
12 27 0.070 $11417EDH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | S11417EDH-T1-E3 
20 1.4 0.120 $11403BDL-T1-E3CT-ND 64 43 38 | 3,000 172.50/M | S11403BDL-T1-E3 
20 1.6 0.065 $11469DH-T1-E3CT-ND af! 52 48 | 3,000 224.00/M | SI1469DH-T1-E3 
16 S0T-363 20 2.3 0.095 $11413EDH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M_| S11413EDH-T1-E3 
30 1.6 0.080 $11471DH-T1-E3CT-ND 2: 52 48 | 3,000 224.00/M | S11471DH-T1-E3 
30 1.6 0.084 $11473DH-T1-E3CT-ND 72 52 48 | 3,000 224.00/M | S11473DH-T1-E3 
30 1.9 0.120 $11433DH-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 238.00/M | S11433DH-T1-E3 
150 0.42 2.05 $11411DH-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | S11411DH-T1-E3 
200 0.3 3.98 $11419DH-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_| S11419DH-T1-E3 
12 0.87 0.140 $11039X-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M | S11039X-T1-E3 
12 1.18 0.108 $11065X-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S11065X-T1-E3 
17 SOT-563 20 1.06 0.125 $11067X-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S11067X-T1-E3 
20 145 8 $11033X-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 157.50/M | S11033X-T1-E3 7 
30 0.96 0.139 $11071X-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M_| S11071X-T1-E3 Fig. 17 — SOT-563 
8 5.3 0.019 S13499DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI3499DV-T1-E3 
12 45 0.033 $13447BDV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI3447BDV-T1-E3 
12 59 0.019 $13473DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI3473DV-T1-E3 
20 1.6 0.160 $13853DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | SI3853DV-T1-E3 
20 2.45 0.070 $13441BDV-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M_| SI3441BDV-T1-E3 
20 2.8 0.092 $13451DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | SI3451DV-T1-E3 
20 3.0 0.065 S13465DV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI3465DV-T1-E3 
20 3.6 0.048 S13443BDV-T1-E3CT-ND abt 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3443BDV-T1-E3 
20 3.8 0.042 $13467DV-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3467DV-T1-E3 
20 3.9 0.041 $13867DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_| SI3867DV-T1-E3 
18 6-TSOP 20 43 0.034 $13433BDV-T1-E3CT-ND 1.08 18 72 | 3,000 336.00/M | SI3433BDV-T1-E3 
20 5.0 0.024 S13469DV-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | SIS469DV-T1-E3 
20 5.3 0.020 $13495DV-T1-E3CT-ND 140 1.01 95 | 3,000 438.75/M_ | SI3495DV-T1-E3 
20 8.0 0.023 S13493BDV-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | SI3493BDV-T1-E3 
30 1.6 0.165 $13851DV-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 _| 3,000 337.50/M_| S13851DV-T1-E3 
30 27 0.080 SI3455ADV-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M | SI3455ADV-T1-E3 
30 3.7 0.044 $13457BDV-T1-E3CT-ND allt 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3457BDV-T1-E3 
30 4.0 0.038 $13481DV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SI3481DV-T1-E3 
30 47 0.028 S13483DV-T1-E3CT-ND 1.31 95 89 | 3,000 411.75/M_ | SI3483DV-T1-E3 
60 2.2 0.190 S13459DV-T1-E3CT-ND 2.02. 146 —(1.37_| 3,000 634.50/M_| SI3459DV-T1-E3 
150 14 0.61 $13437DV-T1-E3CT-ND 1.06.77 71 +| 3,000 | 329.00/M | SI3437DV-T1-E3 Fig. 18 — 6-TSOP 
200 0.95 1.34 $13475DV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| SI3475DV-T1-E3 
12 4.0 0.032 $16433BDQ-T1-E3CT-ND 1.08 718 73 | 3,000 337.50/M | SI6433BDQ-T1-E3 
12 6.8 0.010 $16467BDQ-11-E3CT-ND 210 145 1.38 | 3,000 650.00/M | SI6467BDQ-T1-E3 
12 8.2 0.0068 $16423DQ-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | S16423DQ-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 6.2 0.011 $16463BDQ-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M | SI6463BDQ-T1-E3 
30 47 0.024 $16435ADQ-T1-E3CT-ND 1.98 143 1.34 | 3,000 621.00/M_| SI6435ADQ-T1-E3 
30 6.5 0.015 $16415DQ-11-E3CT-ND 2.52 1.74 1.65 | 3,000 780.00/M | S16415DQ-T1-E3 
60 2.2 0.092 S16459BDQ-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M_| SI6459BDQ-T1-E3 
8 13.7 0.0075 SI4465ADY-T1-E3CT-ND 265 1.83 1.74 | 2,500 819.00/M | SI4465ADY-T1-E3 
20 27 0.175 S14845DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 2,500 337.50/M | Sl4845DY-T1-E3 
20 45 0.030 $19433BDY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | SI9433BDY-T1-E3 
20 45 0.033 $19434BDY-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 2,500 459.00/M | SI9434BDY-T1-E3 
20 5.6 0.014 $19424BDY-T1-E3CT-ND 2.14 148 1.41 | 2,500 663.00/M_| SI9424BDY-T1-E3 
20 6.2 0.042 $14621DY-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 2,500 294.00/M | S14621DY-T1-E3 
20 7.3 0.014 S14403BDY-T1-E3CT-ND 1.94 140 1.31 | 2,500 607.50/M | SI4403BDY-T1-E3 
20 9.8 0.0085 S14463BDY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | SI4463BDY-T1-E3 
20 10 0.007 $14421DY-T1-E3CT-ND 3.36 2.32 2.20 | 2,500 | 1040.00/M | S14421DY-T1-E3 
20 10 0.006 $14423DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | SI4423DY-T1-E3 
30 41 0.033 S19435BDY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 364.50/M | SI9435BDY-T1-E3 
21A 8-SOIC 30 46 0.059 S14833ADY-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 2,500 391.50/M | SI4833ADY-T1-E3 
30 5 0.036 $14831DY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 2,500 715.00/M | S14831DY-T1-E3 5 
30 57 0.023 $14431BDY-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 2,500 | 432.00/M | Si4431BDY-T1-E3 Fig-19.—= TSSOP 
30 7 0.015 S14435BDY-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 2,500 459.00/M_| S14435BDY-T1-E3 
30 74 0.014 S14835BDY-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 1.28 | 2,500 594.00/M | Sl4835BDY-T1-E3 
30 841 0.012 $14825DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 = 1.98 | 2,500 936.00/M | Sl4825DY-T1-E3 
30 8.8 0.010 $14425BDY-T1-E3CT-ND 2.65 1.83 1.74 | 2,500 819.00/M | Sl4425BDY-T1-E3 
30 97 0.0088 $14427BDY-T1-E3CT-ND 248 1.72 1.63 | 2,500 767.00/M | S14427BDY-T1-E3 
30 10 0.007 SI4483EDY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M_| SI4483EDY-11-E3 
40 3.3 0.045 $14447DY-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 2,500 294.00/M | Sl4447DY-T1-E3 
40 87 0.011 $14401BDY-T1-E3CT-ND 3.28 = 2.27, 2.15 | 2,500 | 1014.00/M | SI4401BDY-T1-E3 
30 10.5 0.0063 S14413ADY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | SI4413ADY-T1-E3 
20 12.5 0.006 $17485DP-T1-E3CT-ND 3.94 2.78 = 2.63 | 3,000 | 1292.80/M | SI7485DP-T1-E3 
30 an 0.007 $17491DP-T1-E3CT-ND 3.94 2.78 2.63 | 3,000 | 1292.80/M | SI7491DP-T1-E3 
30 13 0.0056 S17459DP-T1-E3CT-ND 4.37 3.08 2.92 | 3,000 | 1433.60/M | SI7459DP-T1-E3 
o1B 8-SOIC 30 14 0.0047 S17483ADP-T1-E3CT-ND 468 3.30 3.12 | 3,000 | 1536.00/M | SI7483ADP-T1-E3 
40 11 0.0075 S17463DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 _| 3,000 | 1235.00/M | SI7463DP-T1-E3 
60 3.2 0.051 S17465DP-T1-E3CT-ND 163° 61.18 =1.11 | 3,000 513.00/M | SI7465DP-T1-E3 
60 8.6 0.0115 $17461DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7461DP-T1-E3 
80 28 0.021 S17469DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M_| SI7469DP-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1356 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ty 
VISHAY. Siliconix [VIOSFETS (cont) (S) Bolts 
Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 
Vpss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay Fig. 20 — 14-SOIC 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
100 28 0.033 $17489DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7489DP-T1-E3 
21B 8-SOIC 150 3.0 0.073 $17439DP-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SI7439DP-T1-E3 
200 22 0.145 $17431DP-T1-E3CT-ND 5.73 4.05 —_3.83_| 3,000 | 1881.60/M | SI7431DP-T1-E3 
09 T0-92 60 0.27 34 BS250KL-TR1-E3CT-ND 76 50 45 | 2,000 202.50/M | BS250KL-TR1-E3 
60 0.27 34 TPO610KL-TR1-E3CT-ND 86 62 57 | 2,000 266.00/M | TPO610KL-TR1-E3 
Dual P-Channel 
20 21 0.130 $15903DC-T1-E3CT-ND 2.60 1.80 1.71 | 3,000 806.00/M |} SI5903DC-T1-E3 
i 1206-8 20 27 0.095 $15933DC-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 | 3,000 884.00/M |} SI5933DC-T1-E3 
20 3 0.069 $15935DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| SI5935DC-T1-E3 
20 4.2 0.040 $17911DN-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | SI7911DN-T1-E3 
2B 1212-8 20 5.0 0.029 $17913DN-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 | 3,000 689.00/M | SI7913DN-T1-E3 
30 43 0.038 $17923DN-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 3,000 663.00/M_ | SI7923DN-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 12 6 0.053 $15943DU-T1-E3CT-ND 1.38 = 1.00 93 | 3,000 432.00/M | SI5943DU-T1-E3 
20 6 0.048 $15947DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 — — _| $15947DU-T1-E3 
10A $C70-6 20 45 0.078 SIA911DJ-T1-E3CT-ND_ 1.08 18 73 | 3,000 337.50/M_| SIA911DJ-T1-E3 - 
8 0.57 0.51 SH1905DL-T1-E3CT-ND 68.49 ~—~«45 ‘| 3,000 | 210.00/M | SI1905DL-11-E3 Fig. 21 — 8-SOIC 
16 SOT-363 12 1.00 0.300 $11917EDH-T1-E3CT-ND 1.38 = 1.00 93 | 3,000 432.00/M | S11917EDH-T1-E3 A 
20 0.41 0.850 $11903DL-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M | S11903DL-T1-E3 
20 0.88 0.400 $11913DH-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| $11913DH-T1-E3 
17 SOT-563 20 370 0.8 $11023X-T1-E3CT-ND 53 36 .32 | 3,000 142.50/M | S11023X-T1-E3 
60 -190 4 $11025X-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| $11025X-T1-E3 
20 1.6 0.146 $13981DV-T1-E3CT-ND JT 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3981DV-T1-E3 
20 18 0.115 $13911DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M } SI3911DV-T1-E3 
18 6-TSOP 20 21 0.086 $13983DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 322.00/M | SI3983DV-T1-E3 
20 27 0.092 $13951DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 322.00/M | SI3951DV-T1-E3 
30 1.8 0.107 $13993DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 322.00/M_| SI3993DV-T1-E3 
12 2.3 0.06 $16943BDQ-T1-E3CT-ND 146 = 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI6943BDQ-T1-E3 
12 4.0 0.024 SI6969BDQ-T1-E3CT-ND 210 145 1.38 | 3,000 650.00/M | SIG969BDQ-T1-E3 
12 49 0.016 $16913DQ-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 | 3,000 897.00/M | SI6913DQ-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 3.4 0.036 $16963BDQ-T1-E3CT-ND 2.18 1.51 1.43 | 3,000 676.00/M | SI6963BDQ-T1-E3 
20 41 0.026 $16981DQ-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 | 3,000 793.00/M_| S16981DQ-T1-E3 
20 46 0.019 $16983DQ-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 | 3,000 897.00/M | SI6983DQ-T1-E3 
30 3.6 0.024 $16993DQ-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 | 3,000 897.00/M_| SI6993DQ-T1-E3 
12 48 0.028 $19934BDY-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 1.16 | 2,500 540.00/M | SI9934BDY-T1-E3 
12 67 0.0145 $14931DY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M | S14931DY-T1-E3 
12 74 0.0115 $14933DY-T1-E3CT-ND 3.44 238 2.26 | 2,500 | 1066.00/M | SI4933DY-T1-E3 
20 3.6 0.048 $19933BDY-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 2,500 486.00/M | SI9933BDY-T1-E3 
20 49 0.025 $14963BDY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 2,500 715.00/M_| SI4963BDY-T1-E3 
20 6.3 0.016 $14943BDY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M | Sl4943BDY-T1-E3 
21A 8-SOIC 20 7A 0.0125 $14913DY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | SI4913DY-T1-E3 
30 3.0 0.062 $14947ADY-T1-E3CT-ND 1.38 = 1.00 93 | 2,500 432.00/M | SI4947ADY-T1-E3 
30 3.7 0.045 S14953ADY-T1-E3CT-ND 1.76 1.28 1.19 | 2,500 553.50/M | SI4953ADY-T1-E3 
30 5.3 0.020 $14925BDY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 2,500 715.00/M_| SI4925BDY-T1-E3 
30 5.8 0.018 $14973DY-T1-E3CT-ND 3.74 2.59 2.45 | 2,500 | 1157.00/M | SI4973DY-T1-E3 
30 10 0.017 $14941EDY-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 | 2,500 845.00/M | SI4941EDY-T1-E3 
60 24 0.100 $14948BEY-11-E3CT-ND 1631.18 1.14 | 2,500 513.00/M_| SI4948BEY-T1-E3 
20 TL 0.014 $17983DP-T1-E3CT-ND 3.91 2.70 2.56 | 3,000 | 1209.00/M | SI7983DP-T1-E3 
21C 8-SOIC 30 7.0 0.016 $17945DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7945DP-T1-E3 
60 3.2 0.051 $17949DP-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 | 3,000 689.00/M | SI7949DP-T1-E3 
N/P-Channel 
20 3.1/2.1 0.065/0.130 $15513DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 432.00/M | S15513DC-T1-E3 
20 4.4/3 0.032/0.069 $15515DC-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | SI5515DC-T1-E3 
1 1206-8 20 6.1/4.8 0.043/0.074 SI5509DC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI5509DC-T1-E3 
30 2.9/2.1 0.072/0.137 $15504DC-T1-E3CT-ND 260 1.80 1.71 | 3,000 806.00/M | SI5504DC-T1-E3 
30 4/3.6 0.045/0.125 $15511DC-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M_| S15511DC-T1-E3 
2A 1212-8 30 5.4/4.5 0.028/0.041 $17501DN-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| S17501DN-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 20 6 0.032/0.060 $15517DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| S15517DU-11-E3 
20 0.29/0.41 1.55/0.850 $11551DL-T1-E3CT-ND 67 AS 40 | 3,000 180.00/M | S11551DL-T1-E3 
20 0.66/0.41 0.320/0.850 $11553DL-T1-E3CT-ND. 64 3 .38 | 3,000 172.50/M | S$11553DL-T1-E3 
16 SOT-363 20/8 0.66/0.57 0.320/0.510 $11555DL-T1-E3CT-ND. 64 3 .38 | 3,000 172.50/M | SI1555DL-T1-E3 
20 1.13/0.88 0.220/0.400 $11563DH-T1-E3CT-ND 70 AT 42 | 3,000 187.50/M | SI1563DH-T1-E3 
20 1.13/0.88 0.220/0.400 $11563EDH-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | S11563EDH-T1-E3 
30 0.54/0.42 0.410/0.800 $11539DL-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| S11539DL-T1-E3 
20 -180/.145 5/8 $11035X-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 157.50/M | SI1035X-T1-E3 
17 SOT-563 20 -485/.370 0.41/0.80 $11016X-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 157.50/M | SI1016X-T1-E3 
60 -305/.190 1.40/4 $11029X-11-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| $11029X-T1-E3 
20 1.4/0.96 0.240/0.510 SI3850ADV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI3850ADV-T1-E3 
20 2.0/1.5 0.100/0.160 $13585DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | SI3585DV-T1-E3 Fig. 22 — TO-92 
18 6-TSOP 20 2.5/0.57 0.064/0.115 $13588DV-T1-E3CT-ND 1.76 1.28 1.19 | 3,000 553.50/M | SI3588DV-T1-E3 9- 
20 2.9/2.1 0.047/0.086 $I3586DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI3586DV-T1-E3 
30 2.5/1.7 0.062/0.135 SI3590DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | SI3590DV-T1-E3 
30 2.5/1.8 0.085/0.165 $13552DV-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M_| SI3552DV-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 4.5/3.5 0.023/0.040 $16562DQ-T1-E3CT-ND 2.27 1.57 1.49 | 3,000 702.00/M | S16562DQ-T1-E3 
30 3.7/3.8 0.025/0.034 $16544BDQ-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M_ | SI6544BDQ-T1-E3 
20 6.6/3.8 0.016/0.048 SI4500BDY-T1-E3CT-ND 146 = 1.06 99 | 2,500 459.00/M | SI4500BDY-T1-E3 
20 7.2/4.6 0.0115/0.022 $14511DY-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 2,500 648.00/M | SI4511DY-T1-E3 
30/8 6.3/4.1 0.015/0.030 $14501ADY-T1-E3CT-ND 1.72 124 116 | 2,500 540.00/M | SI4501ADY-T1-E3 
oth 8-SOIC 40 5/4.4 0.048/0.068 $14567DY-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 2,500 405.00/M |} SI4567DY-T1-E3 
40 6.6/5.6 0.032/0.045 SI4565ADY-T1-E3CT-ND 163 1.18 1.11 | 2,500 513.00/M_| SI4565ADY-T1-E3 
40 7.6/7.9 0.022/0.024 SI4569DY-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 2,500 663.00/M | SI4569DY-T1-E3 
40 8 0.013/0.020 $14563DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 2,500 936.00/M | SI4563DY-T1-E3 
60 §.3/3.9 0.046/0.1 SI4559ADY-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 2,500 648.00/M_| SI4559ADY-T1-E3 
10 8-SOIC 12 7.6/5.7 0.014/0.026 $17540DP-T1-E3CT-ND 3.28 2.27, 2.15 | 3,000 | 1014.00/M | SI7540DP-T1-E3 
60 3.0/3.2 0.060/0.051 $17530DP-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M_| SI7530DP-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk 


Application Specific Integrated Circuits HS 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Package Description Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
SOT-563 1.8-8V Load Switch with Level Shift $11040X-T1-E3CT-ND 95 69 63 $11040X-T1-E3TR-ND 3,000 294.00/M | SI1040X-T1-E3 
$C70-6 1.8-8V Load Switch with Level-Shift S11865DL-T1-E3CT-ND 50 34 .30 $11865DL-T1-E3TR-ND 3,000 135.00/M | SI1865DL-T1-E3 
$C70-6 1.8-20V Load Switch with Level-Shift $11869DH-T1-E3CT-ND 68 AQ AS $11869DH-T1-E3TR-ND 3,000 210.00/M | SI1869DH-T1-E3 
6-TSOP 4.5-20V Load Switch with Level-Shift $13861BDV-T1-E3CT-ND 86 62 57 $13861BDV-T1-E3TR-ND 3,000 266.00/M | SI3861BDV-T1-E3 
6-TSOP 1.8-8V Load Switch with Level-Shift SI3865BDV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 $13865BDV-T1-E3TR-ND 3,000 364.50/M_| SI3865BDV-T1-E3 
16-SOIC 6-30V Battery Disconnect Switch $14720CY-T1-E3CT-ND 8.11 5.72 5.41 $14720CY-T1-E3TR-ND 2,500 2662.40/M | Sl4720CY-T1-E3 
8-TSSOP 2.5V N-Channel Battery Switch S16924AEDQ-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 $16924AEDQ-11-E3TR-ND 3,000 663.00/M | SI6924AEDQ-T1-E3 
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ALPHA & OMEGA bio wre 
SEMICONDUCTOR MOSFETs 00 Digt Key weber for data ehost. D Reel* 


Alpha and Omega Semiconductor (AOS) has a portfolio of approximately 400 products making AOS a well ing high current density designs. These packages are designed to complement AOS’ latest highly efficient 
known, high volume, global supplier of Power MOSFETs. This diverse product range includes both N and P_ MOSFET processes such as SRFET™ and SDMOS™. Through an in depth understanding of customers’ ap- 
channel technologies in popular industry standard packages from the small form factor SC-89, to the robust plications these products are optimized to support the Power Management requirements of the Computing, 


TO-220. In addition AOS boasts some unique advanced low Rpsg(on) surface mount packages for demand- Consumer, Communications and Industrial Market Segments. Dimensions in mm 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — 8-SOIC Fig. 3 — 6-TSOP Fig. 4 — SC70-3 
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Rps(on) Cut Tape Alpha and Omega 
Vps Ip Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package (V) (A) (mo) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
30 5.7 26.5 785-1000-1-ND A7 7.71 25.46 785-1000-2-ND 3,000 113.90/M AO3400A 
30 4 55 785-1002-1-ND 52 7.56 24.20 785-1002-2-ND 3,000 99.00/M A03402 
30 5.8 28 785-1004-1-ND 46 7.48 24.70 785-1004-2-ND 3,000 110.50/M A03404A 
30 3.6 65 785-1005-1-ND 51 7.43 23.76 785-1005-2-ND 3,000 97.20/M AOQ3406 
20 4.2 50 785-1009-1-ND 51 7.43 23.76 785-1009-2-ND 3,000 97.20/M AQ3414 
1 SOT-23 20 6.5 22 785-1011-1-ND 53 8.74 28.88 785-1011-2-ND 3,000 129.20/M AO3416 
30 3.8 60 785-1012-1-ND 48 7.01 22.44 785-1012-2-ND 3,000 91.80/M AO3418 
20 6 24 785-1014-1-ND AB 7.59 25.08 785-1014-2-ND 3,000 112.20/M A03420 
55 21 160 785-1015-1-ND 53 7.70 24.64 785-1015-2-ND 3,000 100.80/M AQ3422 
30 2 80 785-1017-1-ND 55 7.70 23.32 785-1017-2-ND 3,000 88.00/M A03424 
30 4.2 52 785-1018-1-ND 54 7.84 25.08 785-1018-2-ND 3,000 102.60/M A03434 
30 8.5 24 785-1020-1-ND 46 6.60 21.12 785-1020-2-ND 3,000 86.40/M A04404B 
30 11.5 14 785-1021-1-ND 69 13.01 45.90 785-1021-2-ND 3,000 214.20/M A04406 
30 18 5.5 785-1028-1-ND 1.13 21.62 75.98 785-1028-2-ND 3,000 353.70/M A04430 
60 8.2 22 785-1032-1-ND 93 17.60 62.10 785-1032-2-ND 3,000 289.80/M A04438 
60 5 55 785-1033-1-ND 68 11.50 39.93 785-1033-2-ND 3,000 181.50/M AQ4440 
30 20 4.6 785-1035-1-ND 1.19 22.77 80.04 785-1035-2-ND 3,000 372.60/M AO4456 
30 9.4 23 785-1037-1-ND 62 10.24 33.82 785-1037-2-ND 3,000 151.30/M AO4466 
2 8-SOIC 30 11.6 14 785-1038-1-ND 58 9.79 33.99 785-1038-2-ND 3,000 154.50/M AO4468 
30 13.4 11.5 785-1039-1-ND 78 14.71 51.90 785-1039-2-ND 3,000 242.20/M AQ4474 
40 14 11.5 785-1040-1-ND 97 18.36 64.80 785-1040-2-ND 3,000 302.40/M AQ4480 
30 16.5 6.8 785-1048-1-ND 1.02 19.30 68.10 785-1048-2-ND 3,000 317.80/M AO4706 
30 15 8.7 785-1049-1-ND 75 14.20 50.10 785-1049-2-ND 3,000 233.80/M AO4708 
30 12.7 11.8 785-1050-1-ND 69 13.09 46.20 785-1050-2-ND 3,000 215.60/M A04710 
30 11.2 14.5 785-1051-1-ND 79 13.40 46.53 785-1051-2-ND 3,000 211.50/M AOQ4712 
30 20 47 785-1052-1-ND 1.23 23.68 83.23 785-1052-2-ND 3,000 387.45/M AQ4714 
30 6.9 28 785-1067-1-ND 55 9.09 30.02 785-1067-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6400 
30 4 27 785-1069-1-ND 57 9.43 31.16 785-1069-2-ND 3,000 139.40/M AOQ6402A 
3 6-TSOP 20 8.6 wig 785-1071-1-ND 53 8.93 31.02 785-1071-2-ND 3,000 141.00/M AQ6404 
20 8.8 18 785-1073-1-ND 58 9.79 33.99 785-1073-2-ND 3,000 154.50/M AO6408 
55 2.4 160 785-1075-1-ND 46 7.48 24.70 785-1075-2-ND 3,000 110.50/M AQ6414 
30 3.6 65 785-1080-1-ND 58 9.79 33.99 785-1080-2-ND 3,000 154.50/M AQ6704 
4 §C70-3 30 1.7 85 785-1084-1-ND 55 9.09 30.02 785-1084-2-ND 3,000 134.30/M AQ7400 
20 ah 225 785-1086-1-ND AB 7.48 24.70 785-1086-2-ND 3,000 110.50/M AQ7404 
5 SC70-6 30 2.1 90 785-1090-1-ND -60 9.89 32.68 785-1090-2-ND 3,000 146.20/M AOQ7412 
30 12 37 785-1104-1-ND 58 9.55 31.54 785-1104-2-ND 2,500 141.10/M AOQD4102 
60 38 20 785-1107-1-ND 1.04 19.55 69.00 785-1107-2-ND 2,500 322.00/M AOD442 
60 12 60 785-1108-1-ND 76 12.92 44.88 785-1108-2-ND 2,500 204.00/M AOD444 
25 55 8.5 785-1109-1-ND 84 14.25 49.50 785-1109-2-ND 2,500 225.00/M AOD452 
TO-252 25 50 6 785-1110-1-ND 86 16.32 57.60 785-1110-2-ND 2,500 268.80/M AOD456A 
6 (D-PAK) 25 50 6 785-1111-1-ND 86 16.32 57.60 785-1111-2-ND 2,500 268.80/M AOQD472 
20 25 21 785-1112-1-ND 62 10.12 33.44 785-1112-2-ND 2,500 149.60/M AOD476 
30 25 23 785-1113-1-ND 62 10.12 33.44 785-1113-2-ND 2,500 149.60/M AOD480 
30 25 15 785-1114-1-ND 59 9.98 34.65 785-1114-2-ND 2,500 157.50/M AOD484 
40 50 9.8 785-1115-1-ND 93 17.51 61.80 785-1115-2-ND 2,500 288.40/M AOD486A 
30 62 9.5 785-1116-1-ND -80 15.13 53.40 785-1116-2-ND 2,500 249.20/M AOD496 
30 85 3.9 785-1119-1-ND 1.30 24.92 87.58 785-1119-2-ND 3,000 407.70/M AOL1412 
30 85 6.5 785-1120-1-ND 1.23 23.68 83.23 785-1120-2-ND 3,000 387.45/M AOL1414 
30 85 6 785-1121-1-ND AA: 22.36 78.59 785-1121-2-ND 3,000 365.85/M AOL1418 
ra Ultra SO-8 30 85 3.7 785-1122-1-ND 1.32 25.33 89.03 785-1122-2-ND 3,000 414.45/M AOL1422 
30 70 5.4 785-1123-1-ND 1.07 20.23 71.40 785-1123-2-ND 3,000 333.20/M AOL1424 
30 46 10.5 785-1124-1-ND 1.03 19.38 68.40 785-1124-2-ND 3,000 319.20/M AOL1426 
30 45 9.5 785-1125-1-ND 1.04 19.72 69.60 785-1125-2-ND 3,000 324.80/M AOL1428 
+ Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1358 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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SEMICONDUCTOR MOSFETs (cont) 
Rps(on) Cut Tape Alpha and Omega 
Vps Ip Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package (V) (A) (mo) Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 44 8.5 785-1126-1-ND 81 15.39 54.30 785-1126-2-ND 3,000 253.40/M AOL1432 
7 Ultra SO-8 25 75 3.2 785-1127-1-ND 1.45 27.80 97.73 785-1127-2-ND 3,000 454.95/M AOL1440 
30 85 4.2 785-1128-1-ND 1.54 29.62 104.11 785-1128-2-ND 3,000 484.65/M AOL1700 
30 70 5.8 785-1129-1-ND 1.17 22.44 78.88 785-1129-2-ND 3,000 367.20/M AOQL1702 
30 20 12 785-1135-1-ND 1.08 20.71 72.79 785-1135-2-ND 3,000 338.85/M AON6410 
30 10 12.5 785-1136-1-ND 99 18.70 66.00 785-1136-2-ND 3,000 308.00/M AON7400 
8 8-DFN 30 1 15 785-1137-1-ND 77 13.02 45.21 785-1137-2-ND 3,000 205.50/M AON7406 
30 12 8.5 785-1138-1-ND 1.12 21.53 75.69 785-1138-2-ND 3,000 352.35/M AON7700 
30 13.5 10 785-1139-1-ND 1.05 19.81 69.90 785-1139-2-ND 3,000 326.20/M AOQN7702 
105 40 28 785-1144-5-NDt 1.23 24.53 81.75 = _— _ AOT404 
9 TO-220 75 80 11.5 785-1145-5-NDt 1.51 30.15 100.50 = = _ AOT430 
60 85 75 785-1146-5-NDt 1.66 33.15 110.50 = = _— AOT460 
60 70 18 785-1147-5-NDt 1.08 21.60 72.00 = — = AOT462 
P-Channel 
30 4.3 44 785-1001-1-ND A3 713 23.56 785-1001-2-ND 3,000 105.40/M AO3401A 
30 2.6 130 785-1003-1-ND 51 7.43 23.76 785-1003-2-ND 3,000 97.20/M A03403 
30 4.3 48 785-1006-1-ND 50 8.28 27.36 785-1006-2-ND 3,000 122.40/M AQ3407A 
{ SOT-23 30 2.6 130 785-1007-1-ND 51 7.43 23.76 785-1007-2-ND 3,000 97.20/M AQ3409 
20 3 97 785-1008-1-ND 50 7.29 23.32 785-1008-2-ND 3,000 95.40/M AQ3413 
20 4 43 785-1010-1-ND 51 8.40 27.74 785-1010-2-ND 3,000 124.10/M AO3415 
20 3.5 75 785-1013-1-ND 50 7.29 23.32 785-1013-2-ND 3,000 95.40/M A03419 
20 2 92 785-1016-1-ND 44 6.33 20.24 785-1016-2-ND 3,000 82.80/M AQ3423 
30 6.1 46 785-1019-1-ND 73 12.45 43.23 785-1019-2-ND 3,000 196.50/M A04403 
30 12 1 785-1022-1-ND 87 16.49 58.20 785-1022-2-ND 3,000 271.60/M AQ4407A 
30 15 75 785-1023-1-ND 1.25 23.93 84.10 785-1023-2-ND 3,000 391.50/M A04409 
30 9.7 20 785-1024-1-ND 83 14.16 49.17 785-1024-2-ND 3,000 223.50/M A04419 
60 6.2 40 785-1025-1-ND 80 15.13 53.40 785-1025-2-ND 3,000 249.20/M AQ4421 
38 14 10 785-1026-1-ND 1.25 24.01 84.39 785-1026-2-ND 3,000 392.85/M AQ4425 
2 8-SOIC 30 12.5 12 785-1027-1-ND 87 16.41 57.90 785-1027-2-ND 3,000 270.20/M AQ4427 
30 abl 14 785-1029-1-ND 72 13.52 47.70 785-1029-2-ND 3,000 222.60/M A04433 
30 10 18 785-1030-1-ND 77 13.02 45.21 785-1030-2-ND 3,000 205.50/M A04435 
12 abl 16 785-1031-1-ND 88 16.66 58.80 785-1031-2-ND 3,000 274.40/M A04437 
30 15 75 785-1034-1-ND 1.37 26.24 92.22 785-1034-2-ND 3,000 429.30/M AQ4447 
30 6.5 46 785-1036-1-ND 66 11.12 38.61 785-1036-2-ND 3,000 175.50/M A04459 
30 5 49 785-1047-1-ND 76 14.28 50.40 785-1047-2-ND 3,000 235.20/M AQ4701 
30 5 44 785-1068-1-ND 53 8.63 28.50 785-1068-2-ND 3,000 127.50/M AOQ6401A 
30 6 35 785-1070-1-ND 55 9.31 32.34 785-1070-2-ND 3,000 147.00/M AOQ6403 
3 6-TSOP 30 5 52 785-1072-1-ND 55 9.09 30.02 785-1072-2-ND 3,000 134.30/M AQ6405 
20 5 45 785-1074-1-ND 55 9.09 30.02 785-1074-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6409 
30 2.3 135 785-1079-1-ND 55 9.31 32.34 785-1079-2-ND 3,000 147.00/M AQ6701 
30 1.2 150 785-1085-1-ND 55 9.09 30.02 785-1085-2-ND 3,000 134.30/M AQ7401 
4 SC70-3 20 1.2 135 785-1088-1-ND 53 8.74 28.88 785-1088-2-ND 3,000 129.20/M AOQ7407 
20 1.4 113 785-1091-1-ND 52 8.51 28.12 785-1091-2-ND 3,000 125.80/M AQ7413 
30 1.6 150 785-1087-1-ND 52 8.51 28.12 785-1087-2-ND 3,000 125.80/M AQ7405 
5 SC70-6 20 1.8 120 785-1089-1-ND 58 9.55 31.54 785-1089-2-ND 3,000 141.10/M AQ7411 
20 2 100 785-1092-1-ND 60 9.89 32.68 785-1092-2-ND 3,000 146.20/M AQ7415 
30 85 6 785-1101-1-ND 1.54 29.45 103.53 785-1101-2-ND 2,500 481.96/M AOD403 
To0-252 60 12 115 785-1102-1-ND 75 14.20 50.10 785-1102-2-ND 2,500 233.80/M AOQD407 
6 (D-PAK) 60 26 40 785-1103-1-ND 99 18.79 66.30 785-1103-2-ND 2,500 309.40/M AOD409 
40 12 45 785-1105-1-ND 75 14.11 49.80 785-1105-2-ND 2,500 232.40/M AOD413 
30 25 34 785-1106-1-ND 60 10.26 35.64 785-1106-2-ND 2,500 162.00/M AQD417 
8 8-DFN 20 3.4 90 785-1133-1-ND 80 15.13 53.40 785-1133-2-ND 3,000 249.20/M AOQN4703 
Dual N-Channel 
30 6.9 27 785-1053-1-ND 68 12.75 45.00 785-1053-2-ND 3,000 210.00/M AO04800B 
20 9.4 14 785-1056-1-ND 95 17.85 63.00 785-1056-2-ND 3,000 294.00/M AO4806 
30 8.5 16 785-1059-1-ND 77 14.62 51.60 785-1059-2-ND 3,000 240.80/M A04818B 
30 8.5 16 785-1060-1-ND 88 16.66 58.80 785-1060-2-ND 3,000 274.40/M A04822A 
60 6.3 25 785-1061-1-ND 1.33 25.49 89.61 785-1061-2-ND 3,000 417.15/M A04826 
2 8-SOIC 60 4.5 56 785-1062-1-ND 85 15.98 56.40 785-1062-2-ND 3,000 263.20/M A04828 
40 6 31 785-1063-1-ND 84 14.25 49.50 785-1063-2-ND 3,000 225.00/M A04840 
30 7.5 22 785-1064-1-ND 73 12.35 42.90 785-1064-2-ND 3,000 195.00/M A04842 
30 8.6 16 785-1066-1-ND 1.00 18.87 66.60 785-1066-2-ND 3,000 310.80/M A04946 
30 9 15.8 785-1065-1-ND 99 18.70 66.00 785-1065-2-ND 3,000 308.00/M A04932 
20 7.6 23 785-1100-1-ND 69 11.69 40.59 785-1100-2-ND 3,000 184.50/M AOQ9926B 
30 3.4 60 785-1081-1-ND -60 10.26 35.64 785-1081-2-ND 3,000 162.00/M AOQ6800 
3 6-TSOP 30 3.1 75 785-1082-1-ND 60 10.26 35.64 785-1082-2-ND 3,000 162.00/M AOQ6802 
20 5 32 785-1083-1-ND 59 10.07 34.98 785-1083-2-ND 3,000 159.00/M AQ6804 
5 SC70-6 20 0.9 300 785-1094-1-ND 58 9.79 33.99 785-1094-2-ND 3,000 154.50/M AQ7800 
20 6.8 26 785-1130-1-ND 73 13.86 48.90 785-1130-2-ND 3,000 228.20/M AON3806 
8 8-DFN 20 7 24 785-1131-1-ND 74 12.54 43.56 785-1131-2-ND 3,000 198.00/M AON3810 
20 4 22 785-1132-1-ND 79 13.40 46.53 785-1132-2-ND 3,000 211.50/M AON3816 
20 le 20 785-1096-1-ND 76 14.37 50.70 785-1096-2-ND 3,000 236.60/M AOQ8810 
10 8-TSSOP 20 7 21 785-1097-1-ND 68 12.92 45.60 785-1097-2-ND 3,000 212.80/M AOQ8820 
20 7 21 785-1098-1-ND 68 12.92 45.60 785-1098-2-ND 3,000 212.80/M AOQ8822 
20 6 27 785-1099-1-ND 82 13.97 48.51 785-1099-2-ND 3,000 220.50/M AQ8830 
11 6-DFN 30 7.2 20 785-1134-1-ND 92 17.43 61.50 785-1134-2-ND 5,000 272.65/M AON5802A 
Dual P-Channel 
30 5 46 785-1054-1-ND 83 14.16 49.17 785-1054-2-ND 3,000 223.50/M A04803A 
2 8-SOIC 30 8 19 785-1055-1-ND 4.17 22.36 78.59 785-1055-2-ND 3,000 365.85/M AOQ4805 
30 6 35 785-1057-1-ND 84 15.90 56.10 785-1057-2-ND 3,000 261.80/M AQ4807 
30 7A 25 785-1058-1-ND 1.07 20.23 71.40 785-1058-2-ND 3,000 333.20/M A04813 
10 8-TSSOP 12 £ 18 785-1095-1-ND 1.17 22.36 78.59 785-1095-2-ND 3,000 365.85/M AOQ8803 
N/P-Channel 
60 4.5/3.2 56 785-1041-1-ND 85 15.98 56.40 785-1041-2-ND 3,000 263.20/M AQ4612 
40 6/5 31 785-1042-1-ND 76 14.37 50.70 785-1042-2-ND 3,000 236.60/M AQ4614A 
2 8-SOIC 30 8.1/7.1 20 785-1043-1-ND 1.14 21.78 76.56 785-1043-2-ND 3,000 356.40/M AOQ4616 
30 7.4/5.2 24 785-1044-1-ND 78 13.30 46.20 785-1044-2-ND 3,000 210.00/M A04619 
30 7.2/5.3 24 785-1045-1-ND 71 13.43 47.40 785-1045-2-ND 3,000 221.20/M A04620 
20 7.3/5 23 785-1046-1-ND 73 12.35 42.90 785-1046-2-ND 3,000 195.00/M AQ4622 
30 3.4/2.3 60 785-1076-1-ND 61 10.01 33.06 785-1076-2-ND 3,000 147.90/M AQ6601 
3 6-TSOP 30 3.1/2.7 75 785-1077-1-ND 53 8.93 31.02 785-1077-2-ND 3,000 141.00/M AOQ6602 
20 3.4/2.5 60 785-1078-1-ND 53 9.03 31.35 785-1078-2-ND 3,000 142.50/M AQ6604 
5 SC70-6 20 0.9/0.6 300 785-1093-1-ND 58 9.79 33.99 785-1093-2-ND 3,000 154.50/M AQ7600 
12 TO-252-4 40 8/8 33 785-1118-1-ND 1.04 19.72 69.60 785-1118-2-ND 2,500 324.80/M AOD606 
13 TO-252-5 40 8/8 33 785-1117-1-ND 1.03 19.47 68.70 785-1117-2-ND 2,500 320.60/M AOQD604 
30 7.5/6.6 28 785-1140-5-ND 87 15.04 52.38 = _ = AOP605 
14 8-PDIP 60 4.7/3.4 56 785-1141-5-ND 95 16.28 56.70 = = = AOP607 
60 4.7/3.5 60 785-1142-5-ND 94 16.20 56.43 = = = AOP609 
30 7.7/6.2 24 785-1143-5-ND 97 16.74 58.32 = = = AOP610 
+ Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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rhe 
ECS INC. Surface Mount Oscillators Reel 
INTERNATIONAL 
5.0 » 4 7.0 x 1.7mm Packaging Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt EcS 
(MHz) Part No. A 10 100 1,000 Part No. 
: : 32.000000 | XC340CT-ND 5.55. 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3953M-320-BN-TR 
fe 70+] Pin Connection 40.000000 | _XC341CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-400-BN-TR 
4-75 f ari 1 1]. TriState 50.000000 | _XC342CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-500-BN-TR 
5.0 a) 4 1 GND 66.666000 | _XC343CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-666-BN-TR 
2 | Side View Fe 0.000000 |_XC344CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 __ | ECS-3953M-800-BN-TR 
ay woes 26 3 | Output 700.000000 | XC345CT-ND 5.55. 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3953M-1000-BN-TR 
Top View pel a Vop 125.000000 | _XC346CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 __| ECS-3953M-1250-BN-TR 
Bottom View ECS-3953M-AU Automotive Temperature — 3.3V, -55°C ~ 125°C, +100ppm 
7843200] XC1442CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-018-AU-TR 
Note: Frequency stability is inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, 4.000000 | XC1443CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3953M-040-AU-TR 
load change, aging, shock, and vibration 8.000000 | XC1444CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-080-AU-TR 
10.000000 | XC1445CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-100-AU-TR 
16.000000 | _XC1446CT-ND_ 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-160-AU-TR 
Frequency’ || [DigkKey peiaen ee ria = 20.000000 | XC1447CT-ND 5.55 5.004.147 2775.00 | ECS-3953M-200-AU-TR 
(uz) "| Part No. 1 10100 | __1,000__| Part No. #0000000 | XCi4oCTND 5s «800 4.17 | 277800. | EOS s9s3M-400.AU-TR 
ECS-3951C — 5.0V, 0°C ~ 70°C, +100ppm 80.000000 | XC1450CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-800-AU-TR 
1.843200 | XC653CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-018-TR 400.000000 | _XC1451CT-ND 6.54 5.89 4.91 3270.00 | ECS-3953M-1000-AU-TR 
oe ee TE 32 ae 3.04 3625.00 BGs 20310 036 TH 125.000000 | _XC1452CT-ND 7.68 6.92 5.76 3840.00 __| ECS-3953M-1250-AU-TR 
i 55CT- 5.25 ., ’ 5. -3951C-120- 
16.000000 | XC656CT-ND 5.25 473 3.94 2625.00 | ECS-3951C-160-TR Tor Tape and Heel parinumber, cnange!GT’ND to TEND: 
20.000000 |_XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3951C-200-TR 
33.000000 | XC658CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-330-TR woe . 
40.000000 | XC659CT-ND 525 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-400-TR Subminiature Clock Oscillators 
50.000000 | XC660CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-500-TR 
65.000000 | XC661CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-650-TR - 
66.666000 | XC662CT-ND__5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3951C-666-TR Fig. 1 — ECS-2532HS Pin Connection 
ECS.3951M-B — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +50ppm 3.2 ~ ; THESIS 
1.843200 | _XC780CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-018-B-TR 
3.686400 | XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-036-B-TR No Connect 
12.000000 | _XC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-120-B-TR Ground 
6.000000 | _XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-160-B-TR Side View 4 Output 
20.000000 | _XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3951M-200-B-TR 05 No Connect 
33.000000 | XC785CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-330-B-TR Bitiera View 
40.000000 | XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-400-B-TR 
50.000000 | XC787CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-500-B-TR 
65.000000 | XC788CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-650-B-TR 
66.666000 | _XC789CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 __| ECS-3951M-666-B-TR Dimensions 
ECS-3951M-BN Industrial Temperature — 5.0V, -40°C ~ 85°C, +50ppm Side View Pin Connection ECS-3963 
1.843200 | XC291CT-ND 5.55 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3951M-018-BN-TR 1 | Tri-State 
3.579545 | XC292CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-035-BN-TR 7 2 | Ground ECS-3525 
3.686400 | XC293CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-036-BN-TR 3) Output ECS-3518 
4.000000 | XC294CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-040-BN-TR 4 VEE Eesonas 
8.000000 | _XC295CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-080-BN-TR Top View 4 3 
70.000000 | XC296CT-ND 5.55. 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3951M-100-BN-TR Buinavies ECS-2018 
12.000000 | _XC297CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-120-BN-TR 
16.000000 | _XC298CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-160-BN-TR 
20.000000 | XC299CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-200-BN-TR Cut Tape 
24.000000 | _XC300CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-240-BN-TR re PViccen Tape and Rest 
25.000000 | XC321CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-250-BN-TR __ | Frequency | Digi-Key Ps ee't | ECS 
32.000000 | XC322CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-320-BN-TR Fig.| (MHz) _| Part No. 1 10 100__| Qty. | Pricing | Part No. 
40.000000 | XC323CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3951M-400-BN-TR ECS-2532HS High Stability — 3.3V, -30°C ~ 85°C, +10ppm 
50.000000 | XC324CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-500-BN-TR 20.000000]XC1476CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-200-3-G 
66.666000 |_XC325CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-666-BN-TR 22.118400|XC1477CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-221- 
80.000000 | XC326CT-ND 5.55. 5.00. 4.47 2775.00 | ECS-3951M-800-BN-TR 24.000000|XC1478CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-240- 
100.000000 | _XC327CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-1000-BN-TR 4 | 26000000] XC1479CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-260- 
ECS-3951M-AU Automotive Temperature — 5.0V, -55°C ~ 125°C, +100ppm 27.000000|XC1480CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-270-3-G 
1843200 | XC1453CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-018-AU-TR 32.000000|XC1481CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-320-3-G 
4.000000 | XC1454CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-040-AU-TR 40.000000|XC1482CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-2532HS-400-3-G 
8.000000 | XC1455CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-080-AU-TR 44.000000|XC1483CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-2532HS-440-3-G 
10.000000 | XC1456CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-100-AU-TR ECS-3963-BN Industrial Temperature — 3.0V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
16.000000 | _XC1457CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-160-AU-TR 4.00000]XC1028CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00] ECS-3963-040-BN-TR 
20.000000 | XC1458CT-ND 5.55. 5.00. -*4.17 2775.00 | ECS-3951M-200-AU-TR 8.00000|XC1029CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-080-BN-TR 
40.000000 | XC1459CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-400-AU-TR 10.00000|XC1030CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-100-BN-TR 
80.000000 | XC1460CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-800-AU-TR 12.00000|XC1031CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-120-BN-TR 
100.000000 | _XC1461CT-ND 6.54 5.89 4.91 3270.00 _| ECS-3951M-1000-AU-TR 14.31818 |XC1032CT-ND__2.97__-2.68 ~—_—-2.23 | 1,000 | 1485.00 | ECS-3963-143-BN-TR 
ECS-3953C — 3.3V, OC ~ 70°C, +100ppm 20.00000/XC1033CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-200-BN-TR 
20.000000 | XC721CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-200-TR 24.00000|XC1034CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-240-BN-TR 
24.000000 | _XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-240-TR 25.00000|XC1035CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-250-BN-TR 
25.000000 | XC723CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-250-TR 27.00000 | XC1655CT-ND$ 2.97 2.68 2.23 | 1,000} 1485.00 | ECS-3963-270-BN-TR 
32.000000 | XC724CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-320-TR 2 | 32.00000|XC1036CT-ND__2.97 2.68 __—2.23 | 1,000 | 1485.00 | ECS-3963-320-BN-TR 
40.000000 |_XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 __| ECS-3953C-400-TR 33.33300]XC1037CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000| 1485.00 | ECS-3963-333-BN-TR 
50.000000 | XC726CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-500-TR 40.00000 | XC1038CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-400-BN-TR 
66.666000 | XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-666-TR 48.00000 | XC1039CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-480-BN-TR 
80.000000 |_XC728CT-ND 5.25 4.73 _3.94 2625.00 __| ECS-3953C-800-TR 50.00000|XC1040CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-500-BN-TR 
ECS-3953M-B — 3.3V, -10°C ~ 70°C, +50ppm 60.00000|XC1041CT-ND 3.27, 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3963-600-BN-TR 
1.843200 | XC284CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-018-B-TR 66.66600|XC1043CT-ND 3.27. 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3963-666-BN-TR 
aeons Seareete a pee art aaa BeeecepoinE Te 80.00000| XC1044CT-ND 3.27 2.95 — 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3963-800-BN-TR 
comow | Xcsprcrno Sats Sau | Seacgo [Ecsassmvowe rn ee ee eee 
10.000000 | _XC288CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3953M-100-B-TR ECS-3525-B — 2.5V, OC ~ 70°C, +50ppm 
12.000000 |Bxe259C GN) $250 4.73 3.94 2625.00 / ECS-S959M-120-B-TR 4.00000] XC1047CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-8525-040-B-TR 
16.000000 | _XC290CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-160-B-TR 8.00000 KREROSSGENDM 327 295 246 |1'000| 1695.00 | ECs-a505-060-B-TR 
20.000000 [XCZeOCIRnbmm 8825 473 3.94 eee OD) eco neue ne ths 10.00000|XC1049CT-ND 327 295 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-100-B-TR 
24.000000 RSZnclnbgmy 5.25 4.73 3.04 280200)» BS sooeveai0 en 12.00000| XC1050CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-120-B-TR 
25:000000 TRAIT 8:25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3953M-250-B-TR 14.31818|XC1051CT-ND 3.27 2.95 _2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3525-143-B-TR 
32.000000 | XC793CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-320-B-TR 30,0000 : - - 2 - 
40.000000 | XC794CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-400-B-TR i eee 327 = 2.98 2.46 | 1,000 | 1695.00 | ECS-3525-200-B-TR 
24.00000|XC1053CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-240-B-TR 
48.000000 | XC1016CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-480-B-TR ; 
50000000 IEXe7eeeritnl Boe cage. vaiad 3606.00; (ECS 40bsN-S00-B-TR 25.00000|XC1054CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-250-B-TR 
eeesco00 WAX Toee rie! Bon “Aas aod 5608.00. [ECS socsNL Rea EST 32.00000|XC1055CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-320-B-TR 
80000000 | XC797CT.ND BOR a7. aod 2625.00 | ECS-3053M.800-B-TR 2 | 33.33300|XC1056CT-ND 3.27 2.95 __2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-333-B-TR 
ECS-S9SSM_BN Indusirlal Temperature — 3.3V. 40°C - 85 250 40.00000|XC1057CT-ND 3.27. 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-400-B-TR 
perature -3V, , +50ppm 
7545200 EXGESSGHENIG! Bee B00 AAT 5775.00 EGS SO54N-01S BTA 48.00000|XC1058CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-480-B-TR 
3579545 | XC330CT-ND B58 4600 417 2775.00 | ECS.3953M-035-BN-TR 50.00000|XC1059CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-500-B-TR 
3.686400 | XC331CT-ND 558 500 417 2775.00 | ECS-3953M-036-BN-TR 60.00000|XC1060CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-600-B-TR 
4.000000 | xC332CT-ND 555 500 417 2775.00 | ECS-3953M-040-BN-TR 64.00000|XC1061CT-ND 3.27, 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3525-640-B-TR 
8.000000 | XC333CT-ND 555 500 417 2775.00 | ECS-3953M-080-BN-TR 66.66600|XC1062CT-ND 3.27. 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-666-B-TR 
70.000000 | -XC334CT-ND 5555.00 4.17 3775.00 | ECS-3953M-100-BN-TR 80.00000|XC1063CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-800-B-TR 
42,000000 | XC335CT-ND 555 500 417 2775.00 | ECS-3953M-120-BN-TR 100.00000|XC1064CT-ND 5.97 5.38 4.48 | 1,000] 2985.00 | ECS-3525-1000-B-TR 
46.000000 | XC336CT-ND 555 500 417 2775.00 | ECS-3953M-160-BN-TR 125.00000|XC1065CT-ND _8.07__—7.27__ 6.06 | 1,000| 4035.00 | ECS-3525-1250-B-TR 
20.000000 | XC337CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3953M-200-BN-TR ECS-3518-B — 1.8V, 0°C ~ 70°C, +50ppm 
24.000000 | XC338CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 ECS-3953M-240-BN-TR 2 4.00000 | XC1066CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-040-B-TR 
25.000000 | _XC339CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 __| ECS-3953M-250-BN-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. +NEW! (Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ECS Inc. Surface Mount Oscillators Reel° 


INTERNATIONAL 


Subminiature Clock Oscillators (Cont.) ® Cut Tape 
: Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | EcS 
Cut Tape Fig.) (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
igi i 155.520000|XC1474CT-ND 27.27 24.55 20.46 | 500 | 6817.50 | ECS-PEC25-1555.2-B-N 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ECS 1 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 | Qty. ] Pricing | Part No. 156.250000 |XC1475CT-ND_27.27__24.55 _20.46 | 500 | 6817.50 | ECS-PEC25-1562.5-B-N 
8.00000 |XC1067CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3518-080-B-TR EC33250S5 Spread Spectrum — 3.3V,=10'C ~ 70°C, 250ppm — RoHS Compliant 
SaEAaC ABE 27.000000]XC1484CT-ND 15.12 13.61 11.34] 500 | 3780.00 | ECS-3250SS-270-3B 
10.00000 |} XC1068CT-ND 3.27. 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3518-100-B-TR 
42:00000|XC1069CT-ND 327 295 246 |1'000| 1635.00 | ECS-3518-120-B-TR 2 | 40.000000|XC1485CT-ND 16.20 14.58 12.15] 500 | 4050.00 | ECS-3250SS-400-3B 
14.31818|XC1070CT-ND 327 295 246 | 1/000) 1635.00 | ECS-3518-143-B-TR 54.000000|XC1486CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-3250SS-540-3B 
20.00000 | XC1071CT-ND _3.27 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-200-B-TR NEW! ECS-8FA3X — 3.3V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant NEW! 
24.00000|XC1072CT-ND 3.27. 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3518-240-B-TR 2.048000] XC1635CT-ND 2.97. 2.48  1.98]1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-020.48-TR 
25.00000|XC1073CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3518-250-B-TR 3.686400 | XC1636CT-ND 2.97 2.48 1.98 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-036-TR 
32.00000|XC1074CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3518-320-B-TR 8.192000 |XC1637CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-081.92-TR 
2 | 33.33300]XC1075CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 1635.00 | ECS-3518-333-B-TR 9.830400 | XC1638CT-ND 2.97 2.48 1.98) 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-098.3-TR 
40.00000 | XC1076CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 |_1635.00 | ECS-3518-400-B-TR 10.000000 | XC1639CT-ND__2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-100-TR 
pacers eNO CNG oer ae ae 1,008 1635.00 See ae 11.059200|XC1640CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-110.5-TR 
: : ; : i ’ j 9518-500-B- 11.289600|XC1641CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-112.896-TR 
80.00000 | XG1079CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1,000 | 1785.00 | ECS-3518-600-B-TR 12,000000 | XC1642CT-ND 2.97. 2.48 ‘1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-120-TR 


64.00000 | XC1080CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1,000} 1785.00 | ECS-3518-640-B-TR 


66.66600 | XC1081CT-ND. 3.57 3.00 2.68 | 1.000| 1785.00 | ECS-3518-666-B-TR 12.288000 | XC1643CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FA3X-122.8-TR 


14.318180|XC1644CT-ND _-2.97__2.48—_—*1.98 | 1,000|_ 1503.00 | ECS-8FA3X-143-TR 
80.00000|XC1082CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1,000| 1785.00 | ECS-3518-800-B-TR 3 2 
100.00000|XC1083CT-ND 657 592 4.93 | 11000| 3285.00 | ECS-3518-1000-B-TR 16.000000|XC1645CT-ND 2.97 2.48  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-160-TR 
12500000 |XC1084CT-ND 747 6735.61 | 11000 | 3735.00 | ECS-3518-1250-B-TR 16.384000 | XC1646CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-163-TR 
ECS-2033-BN Industrial Temperature — 3.3V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 18.432000 | XC1647CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-184-TR 
3.579545[XC1419CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-035-BN 20.000000 | XC1648CT-ND 2.97 2.48 1.98 / 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-200-TR 
3.686400 |XC1420CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-036-BN 24.576000|XC1649CT-ND 2.97 2.48 _—_—‘1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-245.7-TR 
4.000000|XC1421CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-040-BN 25.000000|XC1650CT-ND 2.97 248  1.98/1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-250-TR 
6.000000 | XC1422CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-060-BN 27.000000|XC1651CT-ND 2.97 2.48  1.98|1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-270-TR 
7.372800 | XC1423CT-ND__5.94_ _5.35 _-4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-073-BN 40.000000 | XC1652CT-ND 297 2.48 1.98| 1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-400-TR 
soos eee END oe nes aoe 1,008 Bad BCS 20eS OEM 48.000000|XC1653CT-ND 2.97 2.48 1.98|1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-480-TR 
4 : } ; : , : -2033-100- 50.000000|XC1654CT-ND 2.97 2.48 __—‘1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-500-TR 
12.000000|XC1426CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2033-120-BN ECS-8FM — 5.0V, -10°C - 70°C, +100ppm 


13.000000 | XC1427CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-130-BN 
14.318180 | XC1428CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-143-BN 
2 | 14.745600 | XC1429CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-147.4-BN 


1.000000 | XC703CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-010-TR 
1.843200 | XC704CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-018-TR 


16.000000| XC1430CT-ND 5.94 5.35 — 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2033-160-BN 2.000000 | XC705CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FM-020-TR 
20.000000| XC1431CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-200-BN 2.457600 | XC706CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FM-024-TR 
24.000000 | XC1432CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-240-BN 3.579545 | XC707CT-ND 2.97 248 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FM-035-TR 
25.000000| XC1433CT-ND_ 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-250-BN 3.686400 | XC708CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FM-036-TR 
27.000000|XC1434CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-270-BN 4,000000 | XC635CT-ND 2.97 2.48 1.98 1,000| 1503.00 | ECS-8FM-040-TR 
30.000000| XC1435CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2033-300-BN 4.915200 | XC636CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-049-TR 
32.000000| XC1436CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-320-BN 6.000000 | XC637CT-ND 297 2.48  1.98|1,000| 1503.00 | ECS-8FM-060-TR 
40.000000 | XC1437CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-400-BN 7.372800 | XC709CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-073-TR 
48.000000 | XC1438CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-480-BN z -8FM-080- 
occ0000 XGISCEND fsa Sse 446 [1.900] 207000 | ECSoeaseen-EN 8.000000 |XC638CT-ND- 2.97, 2.48 1.98 /1,000) 1508.00 /ECS-BFM-080-TR 
ECS-2018-BN Industrial Temperature — 1.8V, -40°C ~ 85°C, +50ppm ‘i . f ‘i be ' i 
J 2 2 £50pP! 10.000000 | XC639CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FM-100-TR 


3.579545 | XC1396CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-035-BN 


3.686400 | XC1397CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1.000| 2970.00 | ECS-2018-036-BN 11.059200 | XC711CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-110.5-TR 


4.000000] XC1398CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000| 2970.00 | ECS-2018-040-BN 12.000000 | XC640CT-ND 297 248 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FM-120-TR 
6.000000] XC1399CT-ND 594 535 4.46 | 1\000| 2970.00 | ECS-2018-060-BN 3 | 12.288000 | XC712CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000| 1503.00 | ECS-8FM-122.8-TR 
7.372800|XC1400CT-ND 5.94 5.35 «4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-073-BN 14.318180 | XC641CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FM-143-TR 
8.000000 | XC1401CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-080-BN 16.000000 | XC642CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-160-TR 
10.000000|XC1402CT-ND 5.94 5.35 — 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2018-100-BN 18.432000 | XC643CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-184-TR 
12.000000|XC1403CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2018-120-BN 19.660800 | XC713CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FM-196.6-TR 
13.000000|XC1404CT-ND 5.94 5.35 — 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2018-130-BN 20.000000 | XC644CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FM-200-TR 
14.318180 | XC1405CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-143-BN 24.000000 | XC645CT-ND 2.97 2.48 1.98 }1,000|] 1503.00 | ECS-8FM-240-TR 
2 | 14.745600 | XC1406CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-147.4-BN 25.000000 | XC714CT-ND 2.97 2.48 1.98 }1,000|] 1503.00 | ECS-8FM-250-TR 
16.000000 |XC1407CT-ND 5.94 6.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-160-BN 25.175000 | XC646CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-251.7-TR 
20.000000 FGI PD eigeg 5.04 5.35 4.46 | 1,000) 2870.00 | ECS-2018-200-BN 28.322000 |XC647CT-ND___-2.97__2.48__1.98 |1,000|_ 1503.00 | ECS-8FM-283.2-TR 


24.000000 | XC1409CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-240-BN 
25.000000 | XC1410CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-250-BN 
27.000000 | XC1411CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-270-BN 


32.000000 | XC648CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-320-TR 
32.514000 | XC649CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-325.1-TR 


30.000000| XC1412CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000) 2970.00 | ECS-2018-300-BN 40.000000 | XC6S0CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000 1503.00 | ECS-8FM-400-TR 
32.000000 | XC1413CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2018-320-BN 48.000000 | XC651CT-ND 2.97 2.48 1.98 1,000} 1503.00 | ECS-8FM-480-TR 
40.000000|XC1414CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-400-BN 50.000000 | XC652CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-500-TR 
48.000000|XC1415CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-480-BN 66.666000 | XC715CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-666-TR 
50.000000|XC1416CT-ND_ 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-500-BN ECS-8FMX — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 

+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 7.000000] XC1342CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-010-TR 


1.544000 | XC1619CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-015.44-TR 
1.843200 | XC1343CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-018-TR 
2.000000 | XC1344CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-020-TR 
2.048000 | XC1620CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 [1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-020.48-TR 
2.457600 | XC1345CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-024-TR 
3.579545 | XC1346CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-035-TR 
3.686400 | XC1347CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-036-TR 
4.000000 | XC1328CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-040-TR 
4.096000 | XC1621CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-041-TR 
4.915200 | XC1329CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-049-TR 
5.000000 | XC1622CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-050-TR 
6.000000 | XC1330CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-060-TR 
7.372800 | XC1348CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-073-TR 
8.000000 | XC1331CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-080-TR 
9.830400 | XC1349CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 ) ECS-8FMX-098.3-TR 
10.000000 | XC1332CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-100-TR 
11.059200 | XC1350CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-110.5-TR 
12.000000 | XC1623CT-ND$¢ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-120-TR 
12.288000 | XC1351CT-ND 2.97 2.48 1.98 [1,000 | 1503.00 | ECS-8FMX-122.8-TR 
14.318180 | XC1333CT-ND 2.97 2.48 1.98) — — | ECS-8FMX-143-TR 
3 | 14.745600 | XC1624CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 ) ECS-8FMX-147.4-TR 
16.000000 | XC1334CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-160-TR 
18.432000 | XC1625CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-184-TR 
19.660800 | XC1352CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-196.6-TR 
20.000000 | XC1335CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-200-TR 
22.118400 | XC1626CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-221-TR 
24.000000 | XC1336CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-240-TR 
24.576000 | XC1627CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 ) ECS-8FMX-245.7-TR 
25.000000 | XC1353CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-250-TR 
25.175000 | XC1337CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 ) ECS-8FMX-251.7-TR 
27.000000 | XC1628CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-270-TR 


LVDS, LVPECL, Spread Spectrum and Thermoplastic 
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Note: Frequency stability inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load 
change, aging, shock and vibration. 


Cut Tape 
we : 28.322000 | XC1629CT-ND¢ 2.97 2.48 1.98/1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-283.2-TR 
__ | Frequency | Digi-Key Price Each hapeland|ReeliiliECS 30.000000 | XC1630CT-ND¢ 2.97 2.48 1.98/1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-300-TR 
Fig.| (MHz) __| Part No. 1 10 100_| Gty. | Pricing | Part No. 32.000000|XC1338CT-ND 2.97 2.48 _—_—‘1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-320-TR 


ECS-LVDS25-A — 2.5V, 0°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
100.000000 | XC1466CT-ND 21.72 19.55 16.29] 500 | 5430.00 | ECS-LVDS25-1000-A 
106.250000 | XC1467CT-ND 21.72 19.55 16.29 | 500 | 5430.00 | ECS-LVDS25-1062.5A 
1 |125.000000 | XC1468CT-ND 22.08 19.88 16.56} 500 | 5520.00 | ECS-LVDS25-1250-A 
156.250000 | XC1469CT-ND 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-LVDS25-1562.5-A 
200.000000 | XC1470CT-ND__27.63__24.87 _20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-LVDS25-2000-A 
ECS-PEC25-B-N — 2.5V, -40°C ~ 85°C, +50ppm — RoHS Compliant 
100.000000 | XC1471CT-ND 21.18 = 19.07 15.89 | 500 | 5295.00 | ECS-PEC25-1000-B-N 
1 |106.250000 | XC1472CT-ND 21.18 19.07 15.89 | 500 | 5295.00 | ECS-PEC25-1062.5-B-N 
125.000000 | XC1473CT-ND__21.72 (19.55 16.29 | 500 | 5430.00 | ECS-PEC25-1250-B-N 


32.768000 | XC1632CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-327.6-TR 
33.000000 | XC1631CT-ND$ 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-330-TR 
40.000000 | XC1339CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-400-TR 
40.000000 | XC1633CT-ND¢ 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-400-B-TR 
48.000000 | XC1340CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-480-TR 
49.152000 | XC1634CT-ND¢ 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-491.5-TR 
50.000000 | XC1341CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-500-TR 
66.666000 | XC1354CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-666-TR 

t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + NEW! 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1361 


BIECS inc = 
INTERNATIONAL Connection 
a ~ 1| Vcontrol 
VC-TCXO and VCXO Oscillators Digi@Reel’ | 2 8 [a enD 
3 | Output 
Fre- Cut Tape 4| Vcc 
quency) Supply | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ECS Top View Bottom View 
Fig.| (MHz) |Voltage| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
VC-TCXOs, -40°C ~ 85°C, +2.5ppm Fig. 2 - 
10.00 | 3.0 ]X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 ] 4950.00 | VC-TXO-39SM-100-TR ae eaan 
13.00 | 3.0 | X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-130-TR Veontrol 
16.80 | 3.0 | X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-168-TR Fo oo he F (#3) 0. GND 
19.44 | 3.0 | X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-194.4-TR Side View 13.20, Output 
1 | 10.00 | 3.0 |X1126CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-100-TR Bottom View Voc 
12.80 | 3.0 | X1127CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-128-TR 
13.00 | 3.0 | X1128CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-130-TR Fig. 3 
16.80 | 3.0 | X1129CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-168-TR " Pin 
19.44 | 3.0 | X1130CT-ND¢@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-194.4-TR : = 224 EOS ‘onnection 
12.00 | 3.0 | XC1018CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 | 500] 5355.00 | VC-TXO-35SM-120-B-TR fi ali}joss Veontrol 
12.80 | 3.0 | XC348CT-ND@ 14.85 13.37 11.14 |1,000) 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B-TR o o . . aa ie GND 
13.00 | 3.0 | XC1019CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 |1,000] 8925.00 | VC-TXO-35SM-130-B-TR Side View ail Output 
2 | 14.40} 3.0 | xXC1020CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-144-B-TR Bottom View VDC 
16.80 | 3.0 | XC349CT-ND@ 14.85 13.37 11.14 |1,000| 7425.00 | VC-TXO-35SM-168-B-TR 
19.20 | 3.0 | XC1021CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 | 500] 5355.00 | VC-TXO-35SM-192-B-TR = : 
19.44 | 3.0 | XC350CT-ND@ 14.85 13.37 11.14 |1,000| 7425.00 | VC-TXO-35SM-194-B-TR Fin Gonnection 
10.00 | 3.0 | XC1618CT-ND@ 9.57 8.62 7.18 |1,000] 4785.00 | VC-TXO-23SM-100-B 2) Tri-State 
19.20 | 3.0 | XC1462CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000] 3285.00 | VC-TXO-23SM-192-B 7 3|_ Ground 
3] 19.68} 3.0 | XC1463CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000] 3285.00 | VC-TXO-23SM-196.8-B Sain 4| Output 
20.00 | 3.0 |XC1464CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000] 3285.00 | VC-TXO-23SM-200-B 1.4 5| NC 
26.00 | 3.0 |XC1465CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000] 3285.00 | VC-TXO-23SM-260-B Bottom View 6| Voc 
VCXOs, -40°C ~ 85°C, +50ppm — RoHS Compliant 
19.44 | 3.3 | XC1110CT-ND 3.87 3.49 2.91 ]1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-19.440-TR Pin 
4 | 27.00 | 3.3 |XC1112CT-ND 3.87 3.49 2.91 |1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-27.00-TR Oe Connection 
32.77 | 3.3 | XC1113CT-ND 3.87 3.49 2.91 |1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-32.768-TR ed 1] Vcontrol 
40.00 | 3.3 |XC1115CT-ND 4.77 4.30 3.58 |1,000| 2385.00 | ECS-VXO-73-40.00-TR Sia View F 7 10.9 GND 
5 | 27.00] 28 |XC1487CT-ND 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-2532VXO-270B-2.8 Output 
54.00 | 2.8 |XC1488CT-ND 27.63 24.87 _20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-2532VXO-540B-2.8 Top View Bottom View Vpp 


@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Thru-Hole Oscillators 


A SETTING OF 

Pin Connection = DIVIDING OUTPUT 

1 |TriState Pin Connection Input Output 

4 |Case Ground Output Select F (Original | D (Divided 
5 [Output Frequency) | Waveform) 
8 [5vDC c c 

fo clock _| fo 1/2 clock 
fo clock _| fo 1/22clock 
fo clock _| fo 1/28clock 
fo clock _| fo 1/24clock 
fo clock _| fo 1/25clock 
fo clock _| fo 1/2®clock 
fo clock _| fo 1/2’clock 
fo clock | fo 1/28clock 


Dividing Ratio 
Standby 

GND 

A (Programming) 
B (Programming) 
C (Programming) 
VDD (5V) 


B 
Pin Connection 
1 |NC “ot { NC 
4 |Ground is Case Ground 
5 |Output - Output 
8 [5VDC. 5VDC 


@)Niolalalofrmo]— 


x|x}x|x)-|-|r|-}x|o 
x|x}r|-)x|z}-|-}x|o 
Lr] Lr |LyrH | Lr yx |S 
X|X)X|I}T]=T|z]=TI\r-|4 


Frequency Price Each ECS Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
Fig.| (MHz) 1 10 100 500 | PartNo. Fig.| (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
ECS-2200B Half Size Oscillators, 5.0V, OC ~ 70°C, +50ppm 20.00000 | XC1188-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-200 
4.00000 | XC259-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-040 24.00000 | XC1189-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-240 
4.91520 | XC260-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-049 32.00000 | XC1190-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-320 
6.00000 [PxXC261-NID) 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-060 1A | 40.0000 | XC1191-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-400 
8.14400 [Bxe2e2.ND 2.63 2.87 1.89 1.68 | ECS-2200B-061 48.00000 | XC1192-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-480 
7.37280 | XC263-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-073 
2.00000 TEXGZezEND 363 537 _ 168 |} ECS2200B-080 50.00000 | XC1193-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-500 
921600 Ieeeeaina oe a7 189 16a. | ECs-2200B-092.1 80.00000 | XC1194-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-800 
9.83040 | XC266-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-098 ECS-2100A Half Size Oscillators, 5.0V, OC ~ 70°C, +100ppm 
10.00000 | XC267-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-100 1.000000 ) XC229-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-010 
11.05920 | XC268-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-110.5 1.228800 | XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-012.2 
12.00000 | XC269-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-120 1.843200 | XC231-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-018 
14.31818 | XC270-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-143 2.000000 | XC232-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-020 
1A | 16.00000 | XC271-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-160 2.457600 | XC233-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-024 
18.43200 | XC272-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-184 3.579545 | XC235-ND 2413 1.92 153 1.36 | ECS-2100A-035 
19.66080 | XC273-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-196 3.686400 | XC234-ND 213 1.92 153 1.36 | ECS-2100A-036 
20.00000 | XC274-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-200 4.000000 | x202-ND 213 1.92 153 1.36 | ECS-2100A-040 
24.00000 | XC275-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-240 
4.915200 | XC236-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-049 
25.00000 | XC276-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-250 
38.92200 WexGe aD Se ee 189 tea: | ECs-2200B-288 5.000000 | XC237-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-050 
32,00000 | XC278-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-320 5.068800 | XC238-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-051 
40.00000 | XC279-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-400 6.000000 | XC239-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-060 
48.00000 | XC280-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-480 1B 6.144000 | XC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-061 
50.00000 | XC281-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-500 7.372800 | X208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-073.2 
66.66600 | XC282-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-666 8.000000 | X209-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-080 
80.00000 | XC283-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-800 9.216000 | XC241-ND 2.13 1.92 153 1.36 | ECS-2100A-092.1 
ECS-2200BX Half Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +5O0ppm — RoHS Compliant 9.830400 | XC242-ND 213 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-098.3 
4.00000 | XC1178-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-040 0.000000 | xC243-ND 2413 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-100 
4.91520 | XC1179-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-049 11.059200 | xC244-ND 213 1.92 153 136 | ECS-2100A-110.5 
6.00000 | XC1180-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-060 
12,000000 | XC245-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-120 
7.37280 | XC1181-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-073 14318180 1EXGS4eIND 313 T 92 153 36-1 ECSD100A143 
re 8.00000 | XC1182-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-080 : i : : ; : 7 ‘ 
9.83040 | XC1183-ND 363 337 189 1.68 | ECS-2200BX.098 14.745600 | XC247-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-147.4 
10.00000 | XC1184-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-100 16.000000 | X216-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-160 
11.05920 | XC1185-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-110.5 16.257000 | XC248-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-162.5 
16.00000 | XC1186-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-160 18.000000 | XC249-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-180 
19.66080 | XC1187-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-196 (Continued) 


Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1362 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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ECS Inc. Thru-Hole Oscillators (cont.) 


INTERINATIONAL 


Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Part No. al 10 100 500 Part No. 
18.432000 | XC250-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-184 
19.660800 | XC251-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-196.6 
20.000000 | X220-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-200 
24.000000 | X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-240 
25.000000 | XC252-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-250 
25.175000 | X222-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-251.7 
28.322000 | X223-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-283.2 
1B 30.000000 | XC253-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-300 
32.000000 | XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-320 
32.514000 | X224-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-325.1 
35.000000 | XC255-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-350 
40.000000 | X225-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-400 
48.000000 | XC256-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-480 
50.000000 | X226-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-500 
64.000000 | XC257-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-640 
66.666000 | XC258-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-666 
ECS-2100AX Half Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
3.686400 | XC1158-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-036 
4.000000 | X960-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-040 
4.915200 | XC1159-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-049 
7.372800 | X961-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-073.7 
8.000000 | X962-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-080 
9.216000 | XC1160-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-092.1 
9.830400 | XC1161-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-098.3 
10.000000 | XC1162-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-100 
11.059200 | XC1163-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-110.5 
1B 12.000000 | XC1164-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-120 
14.745600 | XC1165-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-147.4 
16.000000 | X963-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-160 
18.432000 | XC1166-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-184 
19.660800 | XC1167-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-196.6 
20.000000 | X964-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-200 
28.322000 | X965-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-283.2 
30.000000 | XC1168-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-300 
40.000000 | X966-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-400 
48.000000 | XC1169-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-480 
50.000000 | X967-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-500 
ECS-100A Full Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +100ppm 
1.000000 | X101-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-010 
1.228800 | X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-012.2 
1.843200 | X103-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-018 
2.000000 | X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-020 
2.457600 | X105-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-024 
3.579545 | XC227-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-035 
3.686400 | X106-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-036 
4.000000 | X107-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-040 
4.915200 | X108-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-049 
5.000000 | X109-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-050 
5.068800 | X110-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-051 
6.000000 | X111-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-060 
6.144000 | X122-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-061 
7.372800 | X123-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-073 
8.000000 | X112-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-080 
9.216000 | X113-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-092.1 
9.830400 | X124-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-098.3 
10.000000 | X114-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-100 
11.059200 | X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-110.5 
12.000000 | X126-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-120 
2 14.318180 | X115-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-143 
14.745600 | X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-147.4 
16.000000 | X116-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-160 
16.257000 | X128-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-162.5 
18.000000 | X117-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-180 
18.432000 | X118-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-184 
19.660800 | XC314-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-196.6 
20.000000 | X119-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-200 
24.000000 | X129-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-240 
25.000000 | XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-250 
25.175000 | X130-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-251.7 
28.322000 | X131-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-283.2 
30.000000 | XC316-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-300 
32.000000 | X132-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-320 
32.514000 | X133-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-325.1 
35.000000 | X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-350 
40.000000 | X120-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-400 
48.000000 | X135-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-480 
50.000000 | X121-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-500 
64.000000 | X136-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-640 
66.666000 | XC228-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-666 
ECS-100AX Full Size Oscillators, 5.0V, 0°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
1.000000 | X937-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-010 
1.228800 | X938-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-012.2 
1.843200 | X939-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-018 
2.000000 | X940-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-020 
3.579545 | XC1154-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-035 
3.686400 | X941-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-036 
4.000000 | X942-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-040 
2 6.000000 | X943-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-060 
6.144000 | X952-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-061 
7.372800 | X953-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-073 
8.000000 | X944-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-080 
9.830400 | X954-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-098.3 
10.000000 | X945-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-100 
11.059200 | X955-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-110.5 
14.318180 | X946-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-143 
14.745600 | X956-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-147.4 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
Fig. | (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 

16.000000 | X947-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-160 
18.432000 | X948-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-184 
19.660800 | XC1155-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-196.6 
20.000000 | X949-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-200 
25.000000 | XC1156-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-250 

2 30.000000 | XC1157-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-300 
32.000000 | X957-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-320 
40.000000 | X950-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-400 
48.000000 | X958-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-480 
50.000000 | X951-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-500 
64.000000 | X959-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-640 


ECS-300C Dual Output Oscillators, 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm 


12.000000 | XC301-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-120 
12.288000 | XC302-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-122.8 
12.800000 | XC303-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-128 
14.318180 | XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-143 
14.745600 | XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-147.4 
15.974400 | XC306-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-159.7 
3 16.000000 | XC307-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-160 
16.384000 | XC308-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-163.8 
17.734476 | XC309-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-177.3 
18.432000 | XC310-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-184 
19.660800 | XC311-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-196.6 
20.000000 | XC312-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-200 
24.000000 | XC313-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-240 
ECS-300CX Dual Output Oscillators, 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
12.000000 | XC1170-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-120 
12.800000 | XC1171-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-128 
14.318180 | XC1172-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-143 
3 16.000000 | XC1173-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300CX-160 
16.384000 | XC1174-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300CX-163.8 
18.432000 | XC1175-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-184 
20.000000 | XC1176-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-200 
24.000000 | XC1177-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-240 


A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.58/1 
A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets....... 


Quartz Crystals 


CSM-7X-3L Series 


Side View 


$.58/1 


———— 


Top View 


Top View 


Cut Tape T&Rt 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing | EcS 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
CSM-7X-3L-DS Extended Temperature, -40°C ~ 125°C, Case Ground 

3.579545 | 18pF | XC1490CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-35-18-5G3XDS-TR 

3.686400 | 20pF | XC1491CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-36-20-5G3XDS-TR 

4.000000 | 20pF | XC1492CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-40-20-5G3XDS-TR 

6.000000 | 20pF | XC1493CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-60-20-5G3XDS-TR 

8.000000 | 20pF | XC1494CT-ND- 1.05 95 79 525.00 | ECS-80-20-5G3XDS-TR 

9.830400 | 20pF | XC1495CT-ND 1.05 95 9 525.00 | ECS-98.3-20-5G3XDS-TR 
10.000000 | 20pF | XC1496CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-100-20-5G3XDS-TR 
11.059200 | 20pF | XC1497CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-110.5-20-5G3XDS-TR 
12.000000 | 18pF | XC1498CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-120-18-5G3XDS-TR 
12.000000 | 32pF | XC1499CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-120-32-5G3XDS-TR 
12.288000 | 20pF | XC1500CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-122.8-20-5G3XDS-TR 
14.318180 | 20pF | XC1501CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-143-20-5G3XDS-TR 
14.745600 | 20pF | XC1502CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-147.4-20-5G3XDS-TR 
16.000000 | 20pF | XC1503CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-160-20-5G3XDS-TR 
18.432000 | 20pF | XC1504CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-184-20-5G3XDS-TR 
20.000000 | 20pF | XC1505CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-200-20-5G3XDS-TR 
24.000000 | 20pF | XC1506CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-240-20-5G3XDS-TR 
24.576000 | 20pF | XC1507CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-245.7-20-5G3XDS-TR 
25.000000 | 20pF | XC1508CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-250-20-5G3XDS-F-TR 
27.000000 | 20pF | XC1509CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-270-20-5G3XDS-F-TR 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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® 
WECS we, Quartz Crystals (com) GDReed” | |reseny wns ogrtey Pan, | FRY |e, 
CSM-7 Series, SMD, Low Profile 5.990400 | Series |XC676CT-ND .73.~~«61~=«49~«YS~C05.00 | ECS-59-S-5P-TRR 
5.990400 | 20pF | XC677CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-59.9-20-5P-TR 
6.000000 | Series | XC678CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-60-S-5P-TR 
Sianeli 6.000000 | 32pF | XC679CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-60-32-5P-TR 
10.3 —; 3.8 eek 6.144000 | 32pF | XC567CT-ND 73.61.49 | 405.00 | ECS-61-32-5P-TR 
— (mm) i p : : : 2 
£ Ti Ll cane as 7.372800 | Series |XC568CT-ND 73. ~«61.+~=«49:~«|~-405.00 | ECS-73-S-5P-TR 
44 7.372800 | 20pF | XC680CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-73-20-5P-TR 
0.75¢ ; -—13.2— Come as 8.000000 | Series | XC569CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-80-S-5P-TR 
Side View Ena viow Bottom View cSM-7SS 2.6 8.000000 | 18pF | XC681CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-80-18-5P-TR 
8.000000 | 32pF | XC682CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-80-32-5P-TR 
9.216000 | Series | XC683CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-S-5P-TR 
a Cut Tape T&Rt 9.216000 | 20pF | XC684CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-20-5P-TR 
Aa! cand Ipeceincy q ay | EH? Ea. 9.830400 | Series |XC570CT-ND -.73.-~S61__~—S—49 | 408.00 | ECS-98.3-S-5P-TR 
CSM-7-DN Industrial Temperature Range, -40°C ~ 85°C 9.830400 | 20pF | XC571CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5P-TR 
3570545 | 17pF [XC730GT-ND «1.08. +88 ~—71 | 52680 | ECS-35-17-PDNATA 10.000000 | Series | XC572CT-ND 73.61.49 | 405.00 | ECS-100-S-5P-TR 
3.686400 | 20pF |XC731CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-36-20-5PDN-TR 10.000000 ) 18pF geome «7S = 61 a9 | 405.00 | ECS-100-18-5P-TR 
4.000000 | 20pF |XC732CT-ND 1.05 88  .71 | 526.50 | ECS-40-20-SPDN-TR 11.000000 |) Series RCo <3 = 6149 | 405.00 | EGS-110-S-EP-TR 
2.000000 | sop¢ RARRCRIEMIN «0s ea 71 | 52680 | ECS-60-92-SPDN-TR 11.059200 | Series | XC573CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-S-5P-TR 
7.372800 | 20pF |XC734CT-ND 1.05 —88_——.71_| 526.50 | ECS-73-20-5PDN-TR 11.089200 | 2OpF cue eg Segre ees meee 
8.000000 | 18pF |XC735CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-80-18-5PDN-TR 11.058200 | 32pF ACESSCIEND) Te Bal 398 111'5808:00), [ECS HOS SSP TK 
12.000000 | Series | XC575CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-S-5P-TR 
12,000000 | 20pF |XC736CT-ND 1.05 88  .71 | 526.50 | ECS-120-20-5PDN-TR 12.,000000 | tear FeCaieamts oe. at 48.||: dgs60.| EOS dOAREELTR 
14.318180 | 20pF |XC737CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-143-20-5PDN-TR 12.0000 | sopr [eeanerane Sa cob, del osiod' | EGssbe- Geta 
16.000000 | 20pF Reape 125 = 8871 | 526.50 | ECS-160-20-5PDN-TR 12000393 | 18pF |XC688CT-ND 73 61 ~—-.49_|_ 405.00 | ECS-120.003-18-5PTR 
18.432000 | 20pF XEMSSCIENDER) 1.05 8871 | 526.50 | ECS-184-20-5PDN-TR 12.288000 | Series | XC689CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5P-TR 
19.660800 | 20pF |XC740CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-196-20-5PDN-TR 12.288000 | 20pF |XCB90CT-ND an dei. aador lh dono hecedone-00se-TR 
20.000000 | 20pF |xC741CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-200-20-5PDN-TR 414.318180 | Series PGcnenEn oa, Wea ~ 45s) || Sans oo! eee 1iae-eR a 
24.000000 | 20pF |XC742CT-ND 1.05 88 _—_—.71._| 526.50 | ECS-240-20-5PDN-TR 44318180 | 20pF | XC718CT-ND aa cet. .49°4||498-001||EGStage0-SPore: 
CSM-7X-DN Industrial Temperature Range, -40°C ~ 85°C — RoHS Compliant 14.745600 | Series | XC691CT-ND 73 61 AQ 405.00 | ECS-147.4-S-5P-TR 
3.579545 | 17pF | XC1292CT-ND 1.05 88 7A, 527.00 | ECS-35-17-5PXDN-TR 14.745600 | 20pF | XC692CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-147.4-20-5P-TR 
3.686400 | 20pF | XC1293CT-ND 1.05 88 7 527.00 | ECS-36-20-5PXDN-TR 15.000000 | Series | XC693CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-150-S-5P-TR 
4.000000 | 20pF | XC1294CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-40-20-5PXDN-TR 16.000000 | Series | XC577CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-160-S-5P-TR 
6.000000 | 32pF |XC1295CT-ND 1.05 88 .71 | 527.00 | ECS-60-32-5PXDN-TR 16.000000 | 20pF | XC694CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160-20-5P-TR 
7.372800 | 20pF |XC1296CT-ND 1.05 88 _.71_| 527.00 | ECS-73-20-5PXDN-TR 16.000312 | 18pF | XC695CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PTR 
8.000000 | 18pF |XC1297CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-80-18-SPXDN-TR 16.257000 | Series | XC697CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-162.5-S-5P-TR 
12,000000 | 20pF |XC1298CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-120-20-5PXDN-TR 16.257000 | 20pF | XC696CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-162.5-20-5P-TR 
16.000000 | 20pF |XC1299CT-ND 1.05 88  .71 | 527.00 | ECS-160-20-5PXDN-TR 18.000000 | Series | XC698CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-180-S-5P-TR 
18.432000 | 20pF |XC1300CT-ND 1.05 88  .71 | 527.00 | ECS-184-20-5PXDN-TR 18.432000 | Series | XC578CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-S-5P-TR 
19.660800 | 20pF | XC1301CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-196-20-5PXDN-TR 18.432000 | 18pF | XC699CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-18-5P-TR 
20.000000 | 20pF | XC1302CT-ND 1.05 88 7A 527.00 | ECS-200-20-5PXDN-TR 18.432000 | 20pF | XC700CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-20-5P-TR 
24.000000 | 20pF | XC1303CT-ND 1.05 88 7A 527.00 | ECS-240-20-5PXDN-TR 19.660800 | Series | XC579CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-S-5P-TR 
CSM-7X-DU Automotive Temperature, 55°C ~ 125°C — RoHS Compliant 19.660800 | 20pF | XC701CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-20-5P-TR 
3.579545 | 18pF |XC1522CT-ND 1.17 1.06 .88 | 585.00 | ECS-35-18-SPXDU-TR 20.000000 | Series | XCS80CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-S-5P-TR 
3.686400 | 20pF |XC1523CT-ND 1.17 1.06  .88 | 585.00 | ECS-36-20-5PXDU-TR 20.000000 | 16pF ) XC719CT-ND 73 61.49] 405.00 | ECS-200-16-5P-TR 
4.000000 | 20pF |XC1524CT-ND 1.17. 1.06 .88 | 585.00 | ECS-40-20-SPXDU-TR 20.000000 | 20pF_| XC581CT-ND. 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-20-5P-TR 
6.000000 | 20pF |XC1525CT-ND 1.17 1.06  .88 | 585.00 | ECS-60-20-5PXDU-TR 20.480000 | 20pF | XC743CT-ND 73 81 49) 405.00 | ECS-204.8-20-5P-TR 
8.000000 | 20pF |XC1526CT-ND 1.17 1.06 88 _| 585.00 | ECS-80-20-5PXDU-TR 24.000000 | 16pF | XCSSSC IND) 73 61 AS | 405,00: | ECS-240-16-5P-TR 
9.830400 | 20pF |XC1527CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-98.3-20-S5PXDU-TR 24.000000 | 20pF ee ceacuaney 78 a 0880!) 808100: |S 240:20-6P 14 
10.000000 | 20pF |XC1528CT-ND 117 1.06 .88 | 585.00 | ECS-100-20-5PXDU-TR es ae ies ee 2 oe oo Speeseaeasiag 
11.059200 | 20pF |XC1529CT-ND 1.17 1.06 .88 | 585.00 | ECS-110.5-20-5PXDU-TR 35000000 | 1eoF Ea ene Sa ae aoe 00 ECS DENIS EPETR 
12,000000 | 18pF |XC1530CT-ND 1.17 1.06  .88 | 585.00 | ECS-120-18-5PXDU-TR 0.000000 | 200F (REGRETS 7a 61.49 | 40500 |ECSte0-206P-TR 
12,000000 | 32pF |XC1531CT-ND 1.17 1.06 _.88 | 585.00 | ECS-120-32-5PXDU-TR CSWRTX; AC 270°C = ROHS Compliant 
12.288000 | 20pF |XC1532CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-122.8-20-5PXDU-TR 3570545 [Seles MEIDTGIENDM se 49 7 aos00 /ECSGS-S50KCR 
14.318180 | 20pF |XC1533CT-ND 1.17 1.06  .88 | 585.00 | ECS-143-20-5PXDU-TR 3.579545 | 17pF |XC1234CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-5-17-5PX-TR 
14.745600 | 20pF |XC1534CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-147.4-20-5PXDU-TR 3.680400 | Series PROTEREGENDN 73 61 49 | 405.00 |ECS-36-8-5PX:1R 
16.000000 | 20pF |XC1535CT-ND 1.17 1.06  .88 | 585.00 | ECS-160-20-5PXDU-TR 3.686400 | 20pF |XC1236CT-ND 73 61 ~—49 | 405.00 | ECS-36-20-5PX-TR 
18.432000 | 20pF |XC1536CT-ND 1.17 1.06 _.88 | 585.00 | ECS-184-20-5PXDU-TR 4.000000 | Series |XC1237CT-ND 73. +~61.~—S=«49.'| 405.00 | ECS-40-S-SPX-TR 
20.000000 | 20pF |XC1537CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-200-20-5PXDU-TR 4.000000 | 20pF |xC1238CT-ND 73.6149 | 405.00 | ECS-40-20-5PX-TR 
24.000000 | 20pF |XC1538CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-240-20-5PXDU-TR 4.032000 | Series |XC1259CT-ND 73. 61. ~—~49.:(| ‘405.00 | ECS-40.3-S-SPX-TR 
24.576000 | 20pF | XC1539CT-ND 117 1.06 88 585.00 | ECS-245.7-20-5PXDU-TR 4.032000 | 20pF | XC1258CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-40.3-20-5PX-TR 
25.000000 | 20pF |XC1540CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-250-20-5PXDU-F-TR 4.096000 | 20pF |XC1260CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-41-20-5PX-TR 
27.000000 | 20pF |XC1541CT-ND 1.17 1.06 _.88 | 585.00 | ECS-270-20-5PXDU-F-TR 4.194304 | 12pF |XC1261CT-ND_ 73. —«.61_—=—=«49.'|| 405.00 | ECS-42-12-5PX-TR 
CSM-7, -10°C ~ 70°C 4.194304 | 16pF |XC1262CT-ND 73. 61 ~~+~«.49 '| 405.00 | ECS-42-16-5PX-TR 
3.579545 | Series|XC663CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-35-S-5P-TR 4.493618 | 20pF |XC1263CT-ND 73. +61 ~—=.49:_:|_ 405.00 ‘| ECS-44-20-5PX-TR 
3.579545 | 17pF |XCS60CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-35-17-5P-TR 4.915200 | Series |XC1239CT-ND 73. ~—-«.61_~—S—«.49.: | 405.00 ‘| ECS-49-S-SPX-TR 
3.686400 | Series |XC561CT-ND 73 61 ~—-.49 ‘| 405.00 | ECS-36-S-5P-TR 4.915200 | 20pF |XC1240CT-ND 73. ~—s.61_~—S—49._:|_ 405.00 ‘| ECS-49-20-5PX-TR 
3.686400 | 20pF | XC562CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-36-20-5P-TR 5.000000 | Series | XC1264CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-50-S-5PX-TR 
4.000000 | Series | XC563CT-ND .73 61 49 405.00 | ECS-40-S-5P-TR 5.000000 | 20pF | XC1265CT-ND 73 61 -49 | 405.00 | ECS-50-20-5PX-TR 
4.000000 | 20pF | XC564CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-40-20-5P-TR 5.185000 | 32pF | XC1266CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-52-32-5PX-TR 
4.032000 | Series | XC665CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-40.3-S-5P-TR 5.990400 | 20pF | XC1267CT-ND = 73, 61 49-| 405.00 | ECS-59.9-20-5PX-TR 
4.032000 | 20pF | XC664CT-ND ag ~ ae - 46’ || <dosiob: KeGSein a Bo SETA: 6.000000 | Series |XC1268CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-60-S-SPX-TR 
4.096000 | 20pF | XC666CT-ND oa.) ey. 40° || “aoeo0? eosea Bocce Te 6.000000 | 20pF |XC1000CT-ND_ _—.81._—Ss.73._—=i1._|_ 405.00 | ECS-60-20-5PX-TR 
4.194304 | 12pF | xCe67CT-ND Bae set. tet Apeoo: eesao Lesa 6.000000 | 32pF |XC1269CT-ND 73. 61 ~~+«.49 ‘| 405.00 | ECS-60-32-5PX-TR 
4.194304 | 1éaF FRCESBE RENE wa seh ase") 405 00 ECS ae 1e5P 18 6.144000 | 32pF |XC1241CT-ND 73. -~—S.61_~—S—.49.: | 405.00 ‘| ECS-61-32-5PX-TR 
4.439618 | 200F | RCERRCRENES a ei do:.| 6h 00 |ECSaa bo-sRaA 7.372800 | Series |XC1242CT-ND 73. ~—S61._—S—«.49.: | 405.00 ‘| ECS-73-S-SPX-TR 
4.915200 | Series |XC565CT-ND 73. «=—«61._—S 49. | 405.00 | ECS-49-S-5P-TR 7.872800 | 20pF og 8-72 61 49 | 405.00 | EOS-78-20 SPX TH 
4.915200 | 20pF |XC566CT-ND 73. = .61._—49.'| 405.00 | ECS-49-20-5P-TR aie Sar ener 2 s = —* ee 
5.000000 | Series | XC670CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-50-S-5P-TR g.c00000 | 2c A 3 ct 45 | 20600 |ECcSaoeneRCTR 
5.000000 | 20pF ide <7 =| 61 AB | 405,00 | BCS-50-20-5P-1R 9.216000 | Series | XC1273CT-ND 73 ~=—.61_~—«.49_ | 405.00 | ECS-92.1-S-5PX-TR 
5.068800 | Series oem ofl AS | 405.00 | ECS-51-S-5P-TR 9.216000 | 20pF }XC1274CT-ND 73 61 ~—-.49_ | 405.00 | ECS-92.1-20-5PX-TR 
5.068800 | 20pF eno 72 6149) 405.00 | ECS-51-20-5P-TR 9.830400 | Series |XC1244CT-ND 73 ——.6t__—=.49_ | 405.00 | ECS-98.3-S-5PX-TR 
5.185000 | Series | XC674CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-52-S-5P-TR 
5.185000 | 32pF | XC675CT-ND 73.61.49 | 405.00 | ECS-52-32-5P-TR ipo} ape and) Heel patinuinser!, ebange Cie NDio TEND: 


+ Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk § 3rd Overtone 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Cut Tape T&R 
rh ECS nc. Quartz Crystals Frequency | Load | Digi-Key Price Each ean ECS 
(MHz) | Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
CSM-7 Series, SMD, Low Profile (Cont.) 22.627800 | 12pF | XC1360-ND¥$ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-226.278-CDX-0376 
23.264300 | 12pF |XC1361-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-232.643-CDX-0377 
Cut Tape T&Rt 
Frequency'| Load | [Digi-Key Price Each Pricing | ECS 23.512200 | 12pF |XC1362-ND¢ 195 1.76 1.47 — | ECS-235.122-CDX-0378 
(MHz) | Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 25.223500 | 12pF |XC1363-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-252.235-CDx-0379 
9.830400 | 20pF |XC1245CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5PX-TR 25.456300 | 12pF |XC1364-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-254.563-CDX-0380 
10.000000 | Series |XC1246CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-100-S-5PX-TR 26.451300 | 12pF |XC1365-ND$ 1.95. 1.76 1.47 — | ECS-264.513-CDX-0381 
10.000000 | 18pF | XC1288CT-ND -73 61 49 | 405.00 | ECS-100-18-5PX-TR 26.597100 | 12pF | XC1366-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-265.971-CDX-0382 
10.245000 | 16pF |XC1004CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-102.45-16-5PX-TR 27.134400 | 12pF |XC1367-ND$t 195 1.76 1.47 — | ECS-271.344-CDX-0383 
11.059200 | Series |XC1247CT-ND 7361 .49 | 405.00 | ECS-110.5-S-5PX-TR 27.468800 | 12pF |XC1368-ND$ 195 1.76 1.47 — | £CS-274.688-CDX-0384 
11.059200 | 20pF |XC1248CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-110.5-20-5PX-TR 2.259400 | 12pF |XC1369-ND$ 195 1.76 1.47 — | £CS-282.594-CDx-0385 
11.059200 | 32pF |XC1275CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-110.5-32-5PX-TR 28.593800 | 12pF |XC1370-NDE 195 176 147 | |iE@s-b56:998-CDx-0586 
12.000000 | Series |XC1249CT-ND 7361 .49 | 405.00 | ECS-120-S-5PX-TR 
12.000000 | 18pF |XC1289CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-120-18-5PX-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
12.000000 | 32pF | XC1276CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-32-5PX-TR $ Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk § 3rd Overtone 
12.288000 | Series |XC1277CT-ND 73. ~—61 49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5PX-TR 
12.288000 | 20pF |XC1278CT-ND 73 «61 .49 | 405.00 | ECS-122.8-20-5PX-TR ‘ r 
13.560000 | 12pF |XC1003CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-135.6-12-5PX-TR CSM-4A Series, SMD, Low Profile D Reel’ 
14.318180 | 20pF | XC1290CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-143-20-5PX-TR Electrical Specifications: * The CSM-4A is also pin-out compatible with the Epson MA-506 + Frequency 
14.745600 | Series | XC1279CT-ND 73 61 -49 | 405.00 | ECS-147.4-S-5PX-TR Tolerance: +30ppm * Operating Mode: Fundamental » Shunt Capacitance: 7pF » Storage Temperature: 
14.745600 | 20pF |XC1280CT-ND 73 «61 49 | 405.00 | ECS-147.4-20-5PX-TR -30°C ~ 85°C * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Drive Level: 500uW 
15.000000 | Series |XC1281CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-150-S-5PX-TR 
16.000000 | Series |XC1251CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-160-S-5PX-TR 
16.000000 | 20pF |XC1282CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-160-20-5PX-TR (Top View) 
16.000312 | 18pF |XC1283CT-ND 7361 .49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PX-TR es i 4 93 
18.000000 | Series |XC1284CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-180-S-5PX-TR (<4) 9.0 tet 
18.432000 | Series |XC1252CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-184-S-5PX-TR Side View 
18.432000 | 18pF |XC1285CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-18-5PX-TR ng 125-3" 
18.432000 | 20pF |XC1286CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-184-20-5PX-TR r an Ci 
19.660800 | 20pF |XC1287CT-ND_ 73 __—=Cis61 .49 | 405.00 | ECS-196.6-20-5PX-TR bIC R20 ref. jie 
20.000000 | Series ]XC1253CT-ND 73.61 49 | 405.00 | ECS-200-S-5PX-TR 1 2 End View 
20.000000 | 16pF |XC1291CT-ND _—_.73 61 49 | 405.00 | ECS-200-16-5PX-TR Top View 
20.000000 | 20pF |XC1254CT-ND 73.61 .49 | 405.00 | ECS-200-20-5PX-TR 
24.000000 | 12pF |XC1001CT-ND _—.81 73 61 | 405.00 | ECS-240-12-5PX-TR Cut Tape Tape and Reel 
24.000000 | 16pF _|XC1256CT-ND 73.614 .49 | 405.00 | ECS-240-16-5PX-TR Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricingt | ECS 
24.000000 | 20pF | XC1255CT-ND .73 61 .49 | 405.00 | ECS-240-20-5PX-TR (MHz) Cap. | Part No. 1 io: 100 1,000 Part No. 
24.576000 | 20pF |XC1304CT-ND 7361 .49 | 405.00 | ECS-245.7-20-5PX-TR CSM-4A 
25.000000 | 18pF |XC1305CT-ND 7361 .49 | 405.00 | ECS-250-18-5PX-F-TR 3.579545 | 17pF | XC747CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-35-17-28A-TR 
27.000000 | 18pF |XC1002CT-ND 73.61 .49 | 405.00 | ECS-270-18-5PX-F-TR 3.686400 | 20pF | XC748CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-36-20-28A-TR 
48.000000 | 20pF | XC1306CT-ND§ __.73 61 .49 | 405.00 | ECS-480-20-5PX-TR 4.000000 | 20pF | XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-40-20-28A-TR 
CSM-7SSX Low Profile, -10°C ~ 70°C — RoHS Compliant 4.915200 | 20pF | XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-49-20-28A-TR 
3570545 | 1@pF [XC1S88CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-35-18-5PVX 5.000000 | 20pF | XC750CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-50-20-28A-TR 
3.686400 | 20pF |xc1s89CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-36-20-5PVX 6.000000 | 32pF | XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-60-32-28A-TR 
4.000000 | 20pF |XC1590CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-40-20-5PVX 7.372800 | 20pF | XC753CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-73-20-28A-TR 
sowooo | apr |xCisbICTND 1.02 ‘8277 | s1000 |EoSe0aDsevK goose | se eee i ta) ome leer ieee 
8.000000 | 20pF [XGHSSZOGNDM 1.02 92 77 | $10.00 | EGS-80-20-6PVXx 10.000000 | Series | XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-100-S-28A-TR 
9.830400 | 20pF ies 102 92.77 | 510.00 | ECS-98:3-20-5PVX 10.000000 | 20pF | XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-100-20-28A-TR 
pened ae os Ses ie 3 pid = et ee 11.059200 | Series | XC757CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-110.5-S-28A-TR 
; : ; ‘ : ‘ 11.059200 | 20pF | XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-110.5-20-28A-TR 
12,000000 | 18pF (eiecccigmem 1:02 8692 «77 | 10.00 | ECS-120-18-SPVX 12.000000 | Series | XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-S-28A-TR 
12.000000 | 32pF | XC1597CT-ND__1.02 92 -77_| 510.00 _| ECS-120-32-5PVX 12.000000 | 18pF | XC759CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-18-28A-TR 
12.288000 | 20pF (eee 102 6 82.77 | 810.00 | ECS+122.8-20-5PVX 12.000000 | 32pF | XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-32-28A-TR 
14.818180.) 20pF (Ciena 1.02 86.92.77 | 810.00 | ECS-143-20-SPVX 12.288000 | 20pF | XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-122.8-20-28A-TR 
14.745600 | 20pF | XC1600CT-ND 1.02 92 -77 | 510.00 | ECS-147.4-20-5PVX 14.318180 | Series | XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-143-S-28A-TR 
16.000000 | 20pF |XC1601CT-ND 1.02 92  .77 | 510.00 | ECS-160-20-5PVx 14.318180 | 20pF | XC763CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-143-20-28A-TR 
18.432000 | 20pF |XC1602CT-ND 1.02 .92_~—=.77_|_510.00 | ECS-184-20-5PVX 14.745600 | Series | XC765CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-S-28A-TR 
20.000000 | 20pF | XC1603CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-200-20-5PVX 14.745600 | 20pF | XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-20-28A-TR 
24.000000 | 20pF | XC1604CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-240-20-5PVX 16.000000 | Series | XC768CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-160-S-28A-TR 
24.576000 | 20pF |XC1605CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-245.7-20-5PVX 16.000000 | 20pF | XC767CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-160-20-28A-TR 
25.000000 | 20pF | XC1606CT-ND 1.02 92 77 510.00 | ECS-250-20-5PVX 18.432000 | Series | XC769CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-184-S-28A-TR 
27.000000 | 20pF |XC1607CT-ND 1.02 92 ~—_—=.77_ | _ 510.00 | ECS-270-20-5PVX 18.432000 | 20pF | XC770CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-184-20-28A-TR 
CSM.7 for Melexis and Other RF Applications, -10°C ~ 70°C 20.000000 | Series | XC771CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-200-S-28A-TR 
7.150500 | 12pF | XC871-ND+ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-071.505-CD-0370 20.000000 | 20pF | XC772CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-20-28A-TR 
9.843800 | 12pF | XC872-ND$ 495 1.76 147 — | ECS-098.438-CD-0371 24.000000 | Series | XC773CT-ND 1.35 «1.24 «1.02 675.00 | ECS-240-S-28A-TR 
43.062500 | 12pF | xc873-ND¢ fog 4960 4g — | £C8-130.625-CD-0373 24.000000 | 12pF | XC1008CT-ND 1.35 1.22 1.02 675.00 | ECS-240-12-28A-TR 
13560000 | 12pF | XC874-ND+ fees “idea -4ae = | eaeaneeoacptosTé 24.000000 | 20pF | XC774CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-240-20-28A-TR 
20.356300 | 12pF | XC875-ND+ 195 1.76 1.47 — | ECS-203.563-CD-0375 24.576000 | 20pF | XC775CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-245.7-20-28A-TR 
22.627800 | 12pF | XC876-NDE 1954.76. 447 — TECS-226.278-CD-0376 25.000000 | 20pF | XC776CT-ND 1.35 (1.24 (‘1.02 675.00 _| ECS-250-20-28A-F-TR 
23.264300 | 12pF | XC877-ND¥$ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-232.643-CD-0377 CSM-4AX — RoHS Compliant 
23.512200 | 12pF | XC878-ND¢ 195 1.76 1.47 — | ECS-235.122-CD-0378 3.686400 | 20pF ] XC1308CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-36-20-28AX-TR 
25.223500 | 12pF | XC879-ND¥¢ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-252.235-CD-0379 4.000000 | 20pF | XC1309CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-40-20-28AX-TR 
25.456300 | 12pF | XC880-ND+ 195 1.76 1.47 — | EcS-254.563-CD-0380 6.000000 | 32pF | XC1310CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-60-32-28AX-TR 
26.451300 | 12pF | XC88i-NDE 1954.76. 447 — TECs-264.513-CD-0381 7.372800 | 20pF | XC1311CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-73-20-28AX-TR 
26.597100 | 12pF | xcee2-ND# 408. Ges “ag =‘ eee ene; Cen osas 8.000000 | 16pF | XC1312CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-80-16-28AX-TR 
27.134400 | 12pF | XC883-ND+ 195 1.76 1.47 — | ECS-271.344-CD-0383 10.000000 | 20pF | XC1313CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-100-20-28AX-TR 
27.468800 | 12pF | XC884-NDE 195 176 147 — | £CS-274.688-CD-0384 11.059200 | 20pF | XC1314CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-110.5-20-28AX-TR 
zazsoatn| ror |xoarenoe 1.05178 tar | — [ecsonesoecoosws | | | 120000 [Sete | xotmEETND a5 124 102] grson [ecoaaDezaMt TH 
26.593600 | 12pF _[KGSEO:NEE 1956 2176: «142 = ||, EGS *2851988:CD-0386 12.000000 | 32pF | XC1317CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-32-28AX-TR 
CSM-7X for Melexis and Other RF Applications, -10°C ~ 70°C — RoHS Compliant 
Tas7o0 | ZF [RGIOBCTND 95178 ta | ssc Jecoanorcoxomsra | | [T2z0m | Awe [reTeeTND 125 124 102] eon. |eperzzezoaane TR 
6.498300 | 20pF we 1285 61.76 1.47 | 975.00 | ECS-64.983-CDX-0067-TR 14.745600 | Series | XC1320CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-S-28AX-TR 
6.745800 | 20pF |XC1025CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-67.458-CDX-0068-TR 14745600 | 20pF | XC1321CT-ND 135 124 1.02 675.00 | ECS-147 4-20-28AX-TR 
7.150500 | 12pF | XC1355-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-071.505-CDX-0370 16.000000 | Series | XC1323CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-160-S-28AX-TR 
9.843750 | 10pF _|XC1026CT-ND 1.95 1.76 _1.47_| 975.00 | ECS-98.4375-CDX-0314-TR 46.000000 | 20pF | XCi322CT-ND 135 124 4.02 675100; (ECS 160 s0eemcIA 
9.843800 | 12pF |eponbram 195 (1.76 1.47 =") ECS 086 toe CON-087 18.432000 | 20pF | XC1324CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-184-20-28AX-TR 
13.062500 | 12pF | XC1357-ND¥ 195 1.76 1.47 — | ECS-130.625-CDX-0373 20.000000 | 20pF | XC1325CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-200-20-28AX-TR 
13.560000 | 10pF |XC1027CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-135.60-CDX-0317-TR 24.000000 | 20pF | XC1326CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-240-20-28AX-TR 
13.560000 | 12pF |XC1358-ND$ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-135.600-CDx-0374 25.000000 | 20pF | XC1327CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-250-20-28AX-F-TR 
20.356300 | 12pF |XC1359-ND$ 1.95 1.76 ‘1.47 — | ECS-203.563-CDX-0375 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to11) 1365 


Reel* 


ECS Inc. ECX-3S Series Surface Mount Quartz Crystals 


INTERNATIONAL 


Electrical Characteristics: 


¢ Frequency Tolerance: +30ppm d eA <a) 37 
¢ Shunt Capacitance: 7pF 7 ia (—} 
* Drive Level: 100uW T T bed 
+ 1.0 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 0.8>| |+ 
ences : 2 End View 


Top View 


* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Top View Side View 
* Operating Mode: Fundamental 


Bottom View 


Cut Tape ‘Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricingt ECS Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricingt Ecs 

(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 

ECX-3S 20.000000 | 16pF | XC489CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-16-7S-TR 
3.579545 | Series | XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-S-7S-TR 20.000000 | 20pF | XC525CT-ND$ 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-20-7S-TR 
3.579545 | 17pF | XC501CT-NDt 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-17-7S-TR 23.592000 | Series | XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-235.92-S-7S-TR 
3.686400 | Series | XC502CT-ND$ 2.03 1.69 1.35] 1012.50 | ECS-36-S-7S-TR 24.000000 | Series | XC526CT-ND$ 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-240-S-7S-TR 
3.686400| 20pF | XC503CT-ND$ 203 1.69 135{ 101250 | ECS-36-20-7S-TR 24.000000| 16pF | XC528CT-ND 2.038 1.69 1.35) 1012.50 | ECS-240-16-7S-TR 


24.000000 | 20pF | XC527CT-ND¢ 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-20-7S-TR 
ECX-3SX — RoHS Compliant 
3.579545 | Series | XC1229CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-35-S-7SX-TR 
3.579545 | 17pF | XC1206CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-35-17-7SX-TR 
3.686400 | Series | XC1207CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-36-S-7SX-TR 


4.000000 | Series | XC504CT-NDF 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-S-7S-TR 
4.000000 | 20pF | XC505CT-NDt 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-20-7S-TR 
4.096000] 16pF | XC500CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-41-16-7S-TR 
4.194304 | 12pF | XC530CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-42-12-7S-TR 


4.483618) 20pF EAC 8705 «(1.69 (1.35) 1012.50 | ECS-44-20-78-TR 3.686400 | 20pF | XC1208CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-36-20-7SX-TR 
4.915200 | Series RGSOACTENEE 2:03 1.69 1.05 1012.50 _ | ECS-49-8-75-TA 4.000000 | Series | XC1209CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 _| ECS-40-S-7SX-TR 
4.915200 | 20pF | XC508CT-ND$ 2.03 1.69 1.35) 1012.50 | ECS-49-20-7S-TR 4.000000 | 20pF | XC1210CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-40-20-7SX-TR 
5.000000 | 20pF | XC499CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-50-20-7S-TR 4.096000} 16pF | XC1205CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-41-16-7SX-TR 
6.000000 | Series | XC497CT-ND 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-60-S-7S-TR 4.194304] 12pF | XC1230CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-42-12-7SX-TR 
6.000000 | 32pF | XC498CT-ND 2.03 169 1.35] 1012.50 ECS-60-32-78-TR 4.915200 | Series | XC1211CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-S-7SX-TR 
6.144000 | 320pF | XC509CT-NDt 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-61-32-7S-TR 4.915200 | 20pF | XC1212CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-20-7SX-TR 
6.553600 | 12pF | XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-65-12-7S-TR 5.000000 | 20pF | XC1204CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-50-20-7SX-TR 
7.372800 | Series | XC510CT-ND¢ 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-73-S-7S-TR 6.000000 | Series | XC1202CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-60-S-7SX-TR 


6.000000 | 32pF | XC1203CT-ND 2.03 1.69 1.35 1125.00 ECS-60-32-7SX-TR 
6.144000 | 32pF | XC1213CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-61-32-7SX-TR 
7.372800 | Series | XC1214CT-ND_ 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-S-7SX-TR 
7.372800 | 20pF | XC1231CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-20-7SX-TR 
8.000000 | Series | XC1215CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-S-7SX-TR 
8.000000 | 16pF | XC1200CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-16-7SX-TR 


7.372800 | 20pF | XC536CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-73-20-7S-TR 
8.000000 | Series | XC511CT-ND¥ 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-80-S-7S-TR 
8.000000 | 16pF | XC495CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-80-16-7S-TR 
9.830400 | Series | XC512CT-ND$ 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-S-7S-TR 
9.830400 | 20pF | XC513CT-ND$ 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-20-7S-TR 


10.000000 | Series PCOICINDe 203 1.69 (1.95) 101250 | ECS-100-S-78-TR 9.830400] 20pF | XC1216CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 | ECS-98.3-20-7SX-TR 
11.059200 | Series | XCS1SCT-ND$ 2.03 1.69 1.35) 1012.50 | ECS-110.5-S-7S-TR 10.000000 | Series | XC1217CT-ND 2.03 1.69 (1.35 | 1013.00 _| ECS-100-S-7SX-TR 

11.059200 | 20pF_| XC516CT-ND 2.03 169 1.35 | 1012.50 ECS-110.5-20-7S-TR 11.059200 | Series | XC1218CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-S-7SX-TR 
12.000000 | Series | XC517CT-ND$ 2.03 1.69 1.35} 1012.50 ECS-120-S-7S-TR 11.059200} 20pF | XC1219CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-20-7SX-TR 
12.000000| 18pF | XC548CT-ND 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-120-18-7S-TR 12.000000 | Series | XC1220CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-120-S-7SX-TR 

12.000000 | 32pF | XC494CT-ND 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-120-32-7S-TR 12.000000 | 18pF | XC1232CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-120-18-7SX-TR 
12.288000 | Series | XC518CT-ND$ 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-122.8-S-7S-TR 12.288000 | Series | XC1221CT-ND__ 2.03 1.69 ‘1.35 1013.00 ECS-122.8-S-7SX-TR 
12.288000| 20pF | XC493CT-ND 203 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-20-7S-TR 12.288000 | 20pF | XC1199CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-122.8-20-7SX-TR 
14.318180| Series | XC519CT-NDE 2.03. 1.69. 1.95] 1012.50 ECS143-5-75-1R 14.318180 | Series | XC1222CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-143-S-7SX-TR 

14.318180| 20pF | xc492CT-ND 203 «169 «1.35! ~«1012.50 ECS-143-20-78-TR 14.745600 | Series | XC1223CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-147.4-S-7SX-TR 


14.745600 | 20pF | XC1198CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-147.4-20-7SX-TR 
16.000000 | Series | XC1224CT-ND_ 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-160-S-7SX-TR 
16.000000 | 20pF | XC1233CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-160-20-7SX-TR 
18.432000 | Series | XC1225CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-184-S-7SX-TR 
19.660800 | 20pF | XC1197CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-196.6-20-7SX-TR 


14.745600 | Series | XC520CT-NDF 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-147.4-S-7S-TR 
14.745600 | 20pF | XC491CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-147.4-20-7S-TR 
16.000000 | Series | XC521CT-NDF 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-S-7S-TR 
16.000000} 20pF | XC550CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-20-7S-TR 


18.482000 | Series RCo eem 8203 «(1.69 (1.85) 1012.50 | ECS-184-8-75-TR 20.000000 | Series | XC1226CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-200-S-7SX-TR 
19.660800 | Series | XC523CT-ND$ 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 ECS-196.6-S-7S-TR 20.000000| 16pF | XC1196CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-16-7SX-TR 
19.660800 | 20pF | XC490CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-20-7S-TR 20.000000 | 20pF | XC1227CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-20-7SX-TR 
20.000000 | Series | XC524CT-ND$ 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 | ECS-200-S-7S-TR 24.000000 | 20pF | XC1228CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-240-20-7SX-TR 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


$ XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (78 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included $169.00 


Surface Mount Quartz Crystals 


Fig. 1 
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Internal Connections ‘ i + 3.0+| 
BottiomView Endview Bottom View Bottom Layout Bottom View Bottom View 
Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-12, -10°C ~ 70°C 

200 17pF 3.579545 XC584CT-ND 1.95 1.76 1.47 TAZ XC584TR-ND 975.00 ECS-35-17-18-TR 
200 Series 3.686400 XC585CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC585TR-ND 975.00 ECS-36-S-18-TR 
200 20pF 3.686400 XC586CT-ND 1.95 1.76 1.47 WAZ XC586TR-ND 975.00 ECS-36-20-18-TR 
150 Series 4.000000 XC588CT-ND 1.95 1.76 1.47 Taz XC588TR-ND 975.00 ECS-40-S-18-TR 

1 150 20pF 4.000000 XC587CT-ND 1.95 1.76 1.47 lee. XC587TR-ND 975.00 ECS-40-20-18-TR 
150 Series 4.915200 XC590CT-ND 1.95 1.76 1.47 BP kd XC590TR-ND 975.00 ECS-49-S-18-TR 
150 20pF 4.915200 XC589CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC589TR-ND 975.00 ECS-49-20-18-TR 
100 32pF 6.144000 XC591CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC591TR-ND 975.00 ECS-61-32-18-TR 
100 Series 7.372800 XC592CT-ND 1.95 1.76 1.47 TAZ XC592TR-ND 975.00 ECS-73-S-18-TR 
100 Series 8.000000 XC593CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC593TR-ND 975.00 ECS-80-S-18-TR 

* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1366 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ECS inc. Surface Mount Quartz Crystals (cont, Reel” 


INTERNATION 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
100 20pF 8.000000 XC1007CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC1007TR-ND 975.00 ECS-80-20-18-TR 
100 Series 9.830400 XC594CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC594TR-ND 975.00 ECS-98.3-S-18-TR 
100 20pF 9.830400 XC595CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC595TR-ND 975.00 ECS-98.3-20-18-TR 
80 Series 10.000000 XC596CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC596TR-ND 975.00 ECS-100-S-18-TR 
80 Series 11.059200 XC597CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC597TR-ND 975.00 ECS-110.5-S-18-TR 
80 20pF 11.059200 XC598CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC598TR-ND 975.00 ECS-110.5-20-18-TR 
80 Series 12.000000 XC599CT-ND 1.95 1.76 1.47 117. XC599TR-ND 975.00 ECS-120-S-18-TR 
50 Series 14.318180 XC600CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC600TR-ND 975.00 ECS-143-S-18-TR 
‘ 50 20pF 14.318180 XC937CT-ND 1.95 1.76 1.47 Ae XC937TR-ND 975.00 ECS-143-20-18-TR 
50 Series 16.000000 XC601CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC601TR-ND 975.00 ECS-160-S-18-TR 
50 Series 18.432000 XC602CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC602TR-ND 975.00 ECS-184-S-18-TR 
50 Series 19.660800 XC603CT-ND 1.95 1.76 1.47 1:47 XC603TR-ND 975.00 ECS-196.6-S-18-TR 
50 Series 20.000000 XC604CT-ND 1.95 1.76 1.47 17. XC604TR-ND 975.00 ECS-200-S-18-TR 
50 20pF 20.000000 XC605CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC605TR-ND 975.00 ECS-200-20-18-TR 
50 16pF 24.000000 XC607CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC607TR-ND 975.00 ECS-240-16-18-TR 
50 20pF 24.000000 XC606CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC606TR-ND 975.00 ECS-240-20-18-TR 
ECX-19A, -10°C ~ 70°C 
200 17pF 3.579545 XC850CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC850TR-ND 1650.00 ECS-35-17-19A-TR 
200 20pF 3.686400 XC851CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC851TR-ND 1650.00 ECS-36-20-19A-TR 
150 20pF 4.000000 XC852CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC852TR-ND 1650.00 ECS-40-20-19A-TR 
150 20pF 4.915200 XC853CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC853TR-ND 1650.00 ECS-49-20-19A-TR 
100 32pF 6.144000 XC854CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC854TR-ND 1650.00 ECS-61-32-19A-TR 
100 20pF 7.372800 XC855CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC855TR-ND 1650.00 ECS-73-20-19A-TR 
100 20pF 8.000000 XC856CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC856TR-ND 1650.00 ECS-80-20-19A-TR 
100 20pF 9.830400 XC857CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC857TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-19A-TR 
80 Series 10.000000 XC858CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC858TR-ND 1650.00 ECS-100-S-19A-TR 
80 20pF 11.059200 XC859CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC859TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-19A-TR 
2 80 Series 12.000000 XC860CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC860TR-ND 1650.00 ECS-120-S-19A-TR 
80 20pF 12.000000 XC861CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC861TR-ND 1650.00 ECS-120-20-19A-TR 
50 Series 14.318180 XC862CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC862TR-ND 1650.00 ECS-143-S-19A-TR 
50 20pF 14.318180 XC863CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC863TR-ND 1650.00 ECS-143-20-19A-TR 
50 Series 16.000000 XC864CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC864TR-ND 1650.00 ECS-160-S-19A-TR 
50 Series 18.432000 XC865CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC865TR-ND 1650.00 ECS-184-S-19A-TR 
50 Series 19.660800 XC866CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC866TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-19A-TR 
50 Series 20.000000 XC867CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC867TR-ND 1650.00 ECS-200-S-19A-TR 
50 20pF 20.000000 XC868CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC868TR-ND 1650.00 ECS-200-20-19A-TR 
50 Series 24000000 XC870CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC870TR-ND 1650.00 ECS-240-S-19A-TR 
50 20pF 24,000000 XC869CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC869TR-ND 1650.00 ECS-240-20-19A-TR 
CSM-8, -10°C ~ 70°C 
60 20pF 8.000000 XC1010CT-ND. 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1010TR-ND 1650.00 ECS-80-20-20A-TR 
60 Series 9.830400 XC608CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC608TR-ND 1650.00 ECS-98.3-S-20A-TR 
60 20pF 9.830400 XC609CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC609TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-20A-TR 
60 Series 10.000000 XC610CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC610TR-ND 1650.00 ECS-100-S-20A-TR 
60 Series 11.059200 XC611CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC611TR-ND 1650.00 ECS-110.5-S-20A-TR 
60 20pF 11.059200 XC612CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC612TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-20A-TR 
60 Series 12.000000 XC613CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC613TR-ND 1650.00 ECS-120-S-20A-TR 
60 20pF 12.000000 XC1011CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1011TR-ND 1650.00 ECS-120-20-20A-TR 
60 20pF 12.288000 XC1012CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1012TR-ND 1650.00 ECS-122.8-20-20A-TR 
60 Series 14.318180 XC614CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC614TR-ND 1650.00 ECS-143-S-20A-TR 
60 20pF 14.318180 XC938CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC938TR-ND 1650.00 ECS-143-20-20A-TR 
60 Series 14.745600 XC615CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC615TR-ND 1650.00 ECS-147.4-S-20A-TR 
40 Series 16.000000 XC616CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC616TR-ND 1650.00 ECS-160-S-20A-TR 
40 20pF 16.000000 XC939CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC939TR-ND 1650.00 ECS-160-20-20A-TR 
40 Series 18.432000 XC617CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC617TR-ND 1650.00 ECS-184-S-20A-TR 
40 Series 19.660800 XC618CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC618TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-20A-TR 
40 Series 20.000000 XC619CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC619TR-ND 1650.00 ECS-200-S-20A-TR 
2 40 20pF 20.000000 XC620CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC620TR-ND 1650.00 ECS-200-20-20A-TR 
40 Series 24.000000 XC621CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC621TR-ND 1650.00 ECS-240-S-20A-TR 
40 12pF 24.000000 XC1009CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1009TR-ND 1650.00 ECS-240-12-20A-TR 
40 20pF 24.000000 XC622CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC622TR-ND 1650.00 ECS-240-20-20A-TR 
40 Series 24.000140 XC623CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC623TR-ND 1650.00 ECS-240.0014S20A-TR 
40 Series 30.000000 XC630CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC630TR-ND 1650.00 ECS-300-S-20A-F-TR 
80 Series 30.000000 XC624CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC624TR-ND* 1650.00 ECS-300-S-20A-TR 
40 Series 32.000000 XC631CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC631TR-ND 1650.00 ECS-320-S-20A-F-TR 
80 Series 32.000000 XC625CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC625TR-ND* 1650.00 ECS-320-S-20A-TR 
80 Series 33.000000 XC626CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC626TR-ND* 1650.00 ECS-330-S-20A-TR 
40 Series 35.251200 XC632CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC632TR-ND 1650.00 ECS-352.512-S20AF-TR 
40 Series 36.000000 XC633CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC633TR-ND 1650.00 ECS-360-S-20A-F-TR 
80 Series 36.000000 XC627CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC627TR-ND* 1650.00 ECS-360-S-20A-TR 
40 Series 40.000000 XC634CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC634TR-ND 1650.00 ECS-400-S-20A-F-TR 
80 Series 40.000000 XC628CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC628TR-ND* 1650.00 ECS-400-S-20A-TR 
80 Series 40.320000 XC629CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC629TR-ND* 1650.00 ECS-403.2-S-20A-TR 
80 20pF 48.000000 XC940CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC940TR-ND 1650.00 ECS-480-20-20A-TR 
ECX-64A-EN Industrial Temperature, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
80 Series 14.318180 XC980CT-ND 2.94 2.65 2.21 berg XC980TR-ND 1470.00 ECS-143-S-23A-EN-TR 
80 20pF 14.318180 XC979CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC979TR-ND 1470.00 ECS-143-20-23A-EN-TR 
80 20pF 14.745600 XC981CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC981TR-ND 1470.00 ECS-147-20-23A-EN-TR 
60 Series 16.000000 XC983CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC983TR-ND 1470.00 ECS-160-S-23A-EN-TR 
60 20pF 16.000000 XC982CT-ND 2.94 2.65 2.21 Lee XC982TR-ND 1470.00 ECS-160-20-23A-EN-TR 
60 Series 18.432000 XC985CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC985TR-ND 1470.00 ECS-184-S-23A-EN-TR 
4 60 20pF 18.432000 XC984CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC984TR-ND 1470.00 ECS-184-20-23A-EN-TR 
60 Series 19.660800 XC987CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC987TR-ND 1470.00 ECS-196-S-23A-EN-TR 
60 20pF 19.660800 XC986CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC986TR-ND 1470.00 ECS-196-20-23A-EN-TR 
40 Series 20.000000 XC989CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC989TR-ND 1470.00 ECS-200-S-23A-EN-TR 
40 20pF 20.000000 XC988CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC988TR-ND 1470.00 ECS-200-20-23A-EN-TR 
40 Series 24.000000 XC991CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC991TR-ND 1470.00 ECS-240-S-23A-EN-TR 
40 20pF 24.000000 XC990CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC990TR-ND 1470.00 ECS-240-20-23A-EN-TR 
* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1091) 1367 


ECS we. Surface Mount Quartz Crystals (cont) Reel° (Ses ] 
Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-64A, -10°C ~ 70°C, +50ppm 

80 Series 14.31818 XC822CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC822TR-ND 1650.00 ECS-143-S-23A-TR 
80 20pF 14.31818 XC821CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC821TR-ND 1650.00 ECS-143-20-23A-TR 
80 20pF 14.74560 XC823CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC823TR-ND 1650.00 ECS-147-20-23A-TR 
60 Series 16.00000 XC825CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC825TR-ND 1650.00 ECS-160-S-23A-TR 
60 20pF 16.00000 XC824CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC824TR-ND 1650.00 ECS-160-20-23A-TR 

“ 60 Series 18.43200 XC827CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC827TR-ND 1650.00 ECS-184-S-23A-TR 
60 20pF 18.43200 XC826CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC826TR-ND 1650.00 ECS-184-20-23A-TR 
60 Series 19.66080 XC829CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC829TR-ND 1650.00 ECS-196-S-23A-TR 
60 20pF 19.66080 XC828CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC828TR-ND 1650.00 ECS-196-20-23A-TR 
40 Series 20.00000 XC831CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC831TR-ND 1650.00 ECS-200-S-23A-TR 
40 20pF 20.00000 XC830CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC830TR-ND 1650.00 ECS-200-20-23A-TR 
40 Series 24.00000 XC832CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC832TR-ND 1650.00 ECS-240-S-23A-TR 

ECX-64B, -10°C ~ 70°C, +50ppm 

80 9pF 12.00000 XC1022CT-NDt 1.95 1.76 1.47 117 XC1022TR-NDt 975.00 ECS-120-CD-0330-TR 
80 20pF 12.00000 XC1013CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1013TR-ND 1875.00 ECS-120-20-23B-TR 
80 Series 14.31818 XC810CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC810TR-ND 1875.00 ECS-143-S-2 3B-TR 
80 20pF 14.31818 XC809CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC809TR-ND 1875.00 ECS-143-20-23B-TR 
80 20pF 14.74560 XC811CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC811TR-ND 1875.00 ECS-147-20-23B-TR 
60 Series 16.00000 XC813CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC813TR-ND 1875.00 ECS-160-S-23B-TR 
60 20pF 16.00000 XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC812TR-ND 1875.00 ECS-160-20-23B-TR 
60 Series 18.43200 XC815CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC815TR-ND 1875.00 ECS-184-S-23B-TR 

2 60 20pF 18.43200 XC814CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC814TR-ND 1875.00 ECS-184-20-23B-TR 
60 Series 19.66080 XC817CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC817TR-ND 1875.00 ECS-196-S-23B-TR 
60 20pF 19.66080 XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC816TR-ND 1875.00 ECS-196-20-23B-TR 
40 Series 20.00000 XC819CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC819TR-ND 1875.00 ECS-200-S-23B-TR 
40 20pF 20.00000 XC818CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC818TR-ND 1875.00 ECS-200-20-23B-TR 
40 Series 24,00000 XC820CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC820TR-ND 1875.00 ECS-240-S-23B-TR 
40 20pF 24,00000 XC1014CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1014TR-ND 1875.00 ECS-240-20-23B-TR 
40 18pF 25.00000 XC1015CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1015TR-ND 1875.00 ECS-250-18-23B-F-TR 


* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF 


Subminiature Surface Mount Quartz Crystals Digi@Reel’ 


—— L —_+ Dimensions (mm) 

| 3 L il Series L Ww 
i ECX-53B 5.0 3.2 
w ECX-42 4.0 25 
ECX-32 3.2 2.5 


i 8 Top View Bottom View ECX-2236 25 2.0 
Top View ECX-1637 2.0 1.6 


| Side View 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-53B-DU Automotive Temperature Range, -55°C ~ 125°C, 5.0 x 3.2 x .85mm 
80 20pF 10.000000 XC1510CT-ND AZ? 1.60 1.33 1.07 XC1510TR-ND. 885.00 ECS-100-20-30B-DU 
80 20pF 12.000000 XC1511CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1511TR-ND. 885.00 ECS-120-20-30B-DU 
80 20pF 14.318180 XC1512CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1512TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-DU 
60 20pF 16.000000 XC1513CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1513TR-ND 885.00 ECS-160-20-30B-DU 
40 20pF 20.000000 XC1514CT-ND 177 1.60 1.33 1.07 XC1514TR-ND. 885.00 ECS-200-20-30B-DU 
30 20pF 24.000000 XC1515CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1515TR-ND 885.00 ECS-240-20-30B-DU 
30 20pF 25.000000 XC1516CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1516TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-DU 
30 20pF 27.000000 XC1517CT-ND AT? 1.60 1.33 1.07 XC1517TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-DU 
30 20pF 30.000000 XC1518CT-ND AZ? 1.60 1.33 1.07 XC1518TR-ND 885.00 ECS-300-20-30B-DU 
30 20pF 32.000000 XC1519CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1519TR-ND. 885.00 ECS-320-20-30B-DU 
30 20pF 40.000000 XC1520CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1520TR-ND 1035.00 ECS-400-20-30B-DU 
30 20pF 48.000000 XC1521CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1521TR-ND. 1185.00 ECS-480-20-30B-DU 
ECX-53B, -20°C ~ 70°C, +50ppm, 5.0 x 3.2 x .85mm 
80 20pF 10.000000 XC1117CT-ND 177. 1.60 1.33 1.07 XC1117TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-TR 
80 20pF 12.000000 XC1118CT-ND AZ? 1.60 1.33 1.07 XC1118TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-TR 
80 20pF 14.318180 XC1119CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1119TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-TR 
60 20pF 16.000000 XC1120CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1120TR-ND. 885.00 ECS-160-20-30B-TR 
50 20pF 20.000000 XC1121CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1121TR-ND. 885.00 ECS-200-20-30B-TR 
50 20pF 24.000000 XC1122CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1122TR-ND. 885.00 ECS-240-20-30B-TR 
50 20pF 24.576000 XC1123CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1123TR-ND 885.00 ECS-245-20-30B-TR 
50 20pF 25.000000 XC1124CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1124TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-TR 
50 Series 27.000000 XC1126CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1126TR-ND 1035.00 ECS-270-S-30B-TR 
50 20pF 27.000000 XC1125CT-ND AT? 1.60 1.33 1.07 XC1125TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-TR 
50 Series 30.000000 XC1128CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1128TR-ND 1035.00 ECS-300-S-30B-TR 
50 20pF 32.000000 XC1129CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1129TR-ND 1035.00 ECS-320-20-30B-TR 
50 Series 36.000000 XC1132CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1132TR-ND 1035.00 ECS-360-S-30B-TR 
50 20pF 36.000000 XC1131CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1131TR-ND 1035.00 ECS-360-20-30B-TR 
50 20pF 40.000000 XC1133CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1133TR-ND 1185.00 ECS-400-20-30B-TR 
50 20pF 50.000000 XC1135CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1135TR-ND 1185.00 ECS-500-20-30B-TR 
ECX-42 For Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 4.0 x 2.5 x .80mm 
80 QpF 12.000000 XC1608CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1608TR-ND 825.00 ECS-120-9-42-CKM-TR 
80 pF 13.000000 XC1609CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1609TR-ND 825.00 ECS-130-9-42-CKM-TR 
80 QpF 14.400000 XC1610CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1610TR-ND 825.00 ECS-144-9-42-CKM-TR 
80 QpF 16.000000 XC1611CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1611TR-ND 825.00 ECS-160-9-42-CKM-TR 
80 QpF 19.680000 XC1612CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1612TR-ND. 825.00 ECS-196.8-9-42-CKM-TR 
60 13pF 24.000000 XC1613CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1613TR-ND 825.00 ECS-240-13-42-CKM-TR 
60 13pF 26.000000 XC1614CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1614TR-ND. 825.00 ECS-260-13-42-CKM-TR 
60 13pF 32.000000 XC1615CT-ND 1.74 1.57 1.31 1.05 XC1615TR-ND. 870.00 ECS-320-13-42-CKM-TR 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1368 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


WECS ic. Subminiature Surface Mount Quartz Crystals (cont, @Reel” 


INTERNATIONAL 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-32, -20°C ~ 70°C, +50ppm, 3.2 x 2.5 x .70mm 
100 20pF 16.000000 XC1137CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1137TR-ND 1785.00 ECS-160-20-33-TR 
100 20pF 18.432000 XC1138CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1138TR-ND 1785.00 ECS-184-20-33-TR 
100 20pF 19.660800 XC1139CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1139TR-ND 1785.00 ECS-196-20-33-TR 
100 20pF 20.000000 XC1140CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1140TR-ND. 1785.00 ECS-200-20-33-TR 
100 20pF 24.000000 XC1141CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1141TR-ND. 1785.00 ECS-240-20-33-TR 
100 20pF 25.000000 XC1142CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1142TR-ND 1785.00 ECS-250-20-33-TR 
100 20pF 27.000000 XC1143CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1143TR-ND 1785.00 ECS-270-20-33-TR 
50 Series 30.000000 XC1145CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1145TR-ND 1785.00 ECS-300-S-33-TR 
50 20pF 30.000000 XC1144CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1144TR-ND 1785.00 ECS-300-20-33-TR 
50 Series 32.000000 XC1147CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1147TR-ND 1785.00 ECS-320-S-33-TR 
50 20pF 32.000000 XC1146CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1146TR-ND 1785.00 ECS-320-20-33-TR 
50 20pF 36.000000 XC1148CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1148TR-ND 1785.00 ECS-360-20-33-TR 
50 20pF 40.000000 XC1150CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1150TR-ND 1785.00 ECS-400-20-33-TR 
ECX-2236 for Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 2.5 x 2.0 x .55mm 
100 8pF 16.000000 XC1552CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1552TR-ND. 1725.00 ECS-160-8-36CKM 
100 8pF 18.432000 XC1553CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1553TR-ND 1725.00 ECS-184-8-36CKM 
100 8pF 19.200000 XC1554CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1554TR-ND. 1725.00 ECS-192-8-36CKM 
100 8pF 19.660800 XC1555CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1555TR-ND. 1725.00 ECS-196-8-36CKM 
100 8pF 20.000000 XC1556CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1556TR-ND. 1725.00 ECS-200-8-36CKM 
100 8pF 24.000000 XC1557CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1557TR-ND. 1725.00 ECS-240-8-36CKM 
100 8pF 24.576000 XC1558CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1558TR-ND 1725.00 ECS-245.7-8-36CKM 
100 8pF 25.000000 XC1559CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1559TR-ND. 1725.00 ECS-250-8-36CKM 
100 8pF 26.000000 XC1560CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1560TR-ND 1725.00 ECS-260-8-36CKM 
100 8pF 27.000000 XC1561CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1561TR-ND. 1725.00 ECS-270-8-36CKM 
100 8pF 30.000000 XC1562CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1562TR-ND 1725.00 ECS-300-8-36CKM 
100 8pF 32.000000 XC1563CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1563TR-ND 1725.00 ECS-320-8-36CKM 
100 8pF 36.000000 XC1564CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1564TR-ND. 1725.00 ECS-360-8-36CKM 
100 8pF 40.000000 XC1565CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1565TR-ND. 1725.00 ECS-400-8-36CKM 
100 8pF 48.000000 XC1566CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1566TR-ND 1725.00 ECS-480-8-36CKM 
100 8pF 80.000000 XC1567CT-ND 5.37 4.84 4.03 3.23 XC1567TR-ND. 2685.00 ECS-800-8-36CKM 
ECX-1637 for Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 2.0 x 1.6 x .45mm 
100 8pF 24.000000 XC1543CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1543TR-ND 1935.00 ECS-240-8-37CKM 
100 8pF 26.000000 XC1545CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1545TR-ND. 1935.00 ECS-260-8-37CKM 
100 8pF 27.000000 XC1546CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1546TR-ND 1935.00 ECS-270-8-37CKM 
100 8pF 32.000000 XC1547CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1547TR-ND 1935.00 ECS-320-8-37CKM 
100 8pF 40.000000 XC1549CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1549TR-ND. 1935.00 ECS-400-8-37CKM 


32.768kHz Crystals and Oscillators 
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Fig. 5 
i ae 
Top View aaa view jimensions (mm) 
H Mfg. Part No. L D 
Top View uF Pin Sonneekon ee oe 8.2 | 31 
O6l- +01 Dimensions (mm) 1_| Tri-State 4 ECS-327-125413 | 65/54 
Boonuicn Mfg. Part No. 2_| Ground ECS-.327-12.5-13x | °°" ij 
ECS-327SM0 | 6. ; E 3_| Output ECS-.327-8-14 51145 
Side View ECS-327KO 4 | Vo ECS-.327-8-14X 5 : 
ESR Load Cut Tape 
Maximum Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key epsiand)Reel ECS 
Fig. (Q) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Surface Mount Crystals 
50k 6.0 XC746CT-ND 1.08 -90 72 XC746TR-ND 3,000 560.00/M ECS-.327-6-17-TR 
1 50k 6.0 XC1307CT-ND@ 1.08 -90 72 XC1307TR-ND® 3,000 560.00/M ECS-.327-6-17X-TR 
50k 12.5 XC488CT-ND 1.08 -90 72 XC488TR-ND 3,000 560.00/M ECS-.327-12.5-17-TR 
50k 12.5 XC1195CT-ND® 1.08 -90 72 XC1195TR-ND@® 3,000 560.00/M ECS-.327-12.5-17X-TR 
2 65k 7.0 XC1657CT-ND@ NEW! -90 81 68 XC1657TR-ND@® NEW! 3,000 450.00/M ECS-.327-7-38-TR 
65k 12.5 XC1616CT-ND® -90 81 68 XC1616TR-ND® 3,000 450.00/M ECS-.327-12.5-38 
3 70k 12.5 XC1658CT-ND@ NEW! -96 87 72 XC1658TR-ND@® NEW! 3,000 480.00/M ECS-.327-12.5-39-TR 
4 70k 7.0 XC1656CT-ND® NEW! 1.26 1.14 .95 XC1656TR-ND® NEW! 3,000 630.00/M ECS-.327-7-34B-TR 
70k 12.5 XC1617CT-ND® 1.26 1.14 95 XC1617TR-ND@® 3,000 630.00/M ECS-.327-12.5-34B 
Surface Mount Oscillators — RoHS Compliant 
5 = _ XC777CT-ND 6.74 5.52 4.90 XC777TR-ND 2,000 3430.00/M ECS-327SMO-TR 
= = XC1489CT-ND TA 6.46 5.38 XC1489TR-ND 1,000 3585.00 ECS-327KO-TR 
Cylinder Type Crystals 
35k 12.5 X801-NDt 30 27 22 = = = ECS-3X8 
35k 12.5 X1123-NDt® 30 27 22 = = = ECS-3X8X 
6 35k 12.5 X802-NDt 30 27 v2 = _ = ECS-.327-12.5-13 
35k 12.5 X1124-NDt® 30 27 22 = = — ECS-.327-12.5-13X 
40k 8.0 X803-NDt 2.63 2.37 1.89 = _ = ECS-.327-8-14 
40k 8.0 X1125-NDt@ 63 57 45 — _— = ECS-.327-8-14X 
@ RoHS Compliant t Bulk 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1369 


ECS we. Quartz Crystals — ECS-31 Series 


INTERNATIONAL 


i 


Specifications: = 5 Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C * Temperature Coefficient: (kHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
0.034ppm/°C_ * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Tem- ECS-31 
perature: -40°C ~ 85°C * Equivalent Series Resistance (ESR): 30kQ ~ 32.000 12.50F XCO72.ND z 23 75 60 53 ECS..32012.643 
50kQ Maximum ¢ Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF ¢ Drive Level: 1pW z “Op . u ‘ 2 2 a 
Maximum « Insulation Resistance: 500MO Minimum/DC 100V +15V + Ag- Pane 1b opr oni eS gh ep ce Sateen 
ing (First Year): +Sppm Maximum @25°C +3°C 65.536 12.5pF XC975-ND 83 475 60 53 ECS-.655-12.5-13 
75.000 12.5pF XC976-ND 83 75 -60 53 ECS-.750-12.5-13 
100.000 12.5pF XC977-ND 83 15 60 53 ECS-1.00-12.5-13 
125.000 12.5pF XC999-ND ‘83 75 60 53 ECS-1.25-12.5-13 
153.600 12.5pF XC978-ND 83 75 -60 53 ECS-1.536-12.5-13 
ECS-31X — RoHS Compliant 
32.000 12.5pF XC1392-ND 83 75 -60 53 ECS-.320-12.5-13X 
65.536 12. 5pF XC1393-ND 83 75 “60 53 ECS-.655-12.5-13X 
100.000 12.5pF XC1394-ND 83 75 -60 53 ECS-1.00-12.5-13X 
153.600 12.5pF XC1395-ND 83 75 -60 53 ECS-1.536-12.5-13X 
rtz r t | — High Fr n Miniatur Frequency Digi-Key Price Each ECS 
Qua Cc ys a s g eque cy ature (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C and over Operating Temperature »* Operating ECS-3X9 
Temperature: -10°C ~ 60°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt 
Capacitance: 5pF Maximum » Drive Level: 50uW ~ 100HW «Insulation Resistance: 500MQ Minimum/DC 8.192000 XC951-ND 73 66 53 47 ECS-81.92-18-9 
100V +5 * Aging (First Year): +5ppm Maximum @ 25°C +3°C 9.830400 XC952-ND 73 66 53 A7 ECS-98.3-18-9 
10.000000 XC953-ND 73 66 53 A7 ECS-100-18-9 
11.059200 XC954-ND 73 66 53 A7 ECS-110.5-18-9 
u Equivalent Series 12.000000 XC955-ND 73 66 53 47__| ECS-120-18-9 
032 — Frequency | Resistance (ESR) 
Tape qb (MHz) (0) Maximum 14.318180 XC956-ND 73 66 53 47 | ECS-143-18-9 
i 35-4 200 14.745600 XC957-ND 73 66 53 AT ECS-147.4-18-9 
3X10 4-6 150 16.000000 XC958-ND 73 66 53 47 | ECS-160-18-9 
ees 6-10 100 Fundamental 18.432000 XC959-ND 73 .66 53 47 | ECS-184-18-9 
o a 10 ~ 30 50 19.660800 XC960-ND 73 66 53 AT ECS-196.6-18-9 
Fi 99—-— 100 — 14 30 ~ 36 100 20.000000 XC961-ND 73 66 53 47 | ECS-200-18-9 
3x9 36 ~ 70 80 24.000000 XC962-ND 73 66 53 A7 ECS-240-18-9 
24.576000 XC963-ND 73 66 53 AT ECS-245.7-18-9 
25.000000 XC964-ND 73 66 53 A7 ECS-250-18-9 
Frequency Digi-Key Price Each ECS 27.000000 XC965-ND 73 66 53 AT ECS-270-18-9 
(EZ) Rasunor u 10 OOS 0) Barun 32000000 XC966-ND 73 66 53 47 | ECS-320-18-9-F 
ECS-3X10 32.768000 XC967-ND 73 66 53 AT ECS-327-18-9-F 
3.579545 XC944-ND 73 66 53 ‘AT ECS-35-18-10 40.000000 XC968-ND 73 66 53 AT ECS-400-18-10-30T 
3.686400 XC945-ND 73 66 53 AT ECS-36-18-10 50.000000 XC969-ND 73 66 53 AZ ECS-500-18-9-30T 
4.000000 XC946-ND 73 66 53 AT ECS-40-18-10 ECS-3X9X — RoHS Compliant 
4.915200 xCe END 33 66 53 AT ECS-49-18-10 10.000000 XC1378-ND 73 66 53 47 | ECS-100-18-9X 
6.000000 XC948-ND 73 66 53 AT ECS-60-18-10 11.059200 XC1379-ND 73 66 53 47 | ECS-110.5-18-9X 
7.372810 XC949-ND 73 66 53 47 ECS-73-18-10 42.000000 XC1380-ND 73 66 53 47 ECS-120-18-9X 
8.000000 XC950-ND 73 66 53 AT ECS-80-18-10 14.318180 XC1381-ND 73 66 53 47 | ECS-143-18-9X 
ECS-3X10X — RoHS Compliant 14.745600 XC1382-ND 73 66 53 A7 ECS-147.4-18-9X 
3.579545 XC1371-ND .73 66 53 47 ECS-35-18-10X 16.000000 XC1383-ND 73 66 53 AT ECS-160-18-9X 
3.686400 XC1372-ND .73 66 53 47 ECS-36-18-10X 18.432000 XC1384-ND 73 66 53 A7 ECS-184-18-9X 
4.000000 XC1373-ND 73 66 53 7 ECS-40-18-10X 20.000000 XC1386-ND 73 66 53 AT ECS-200-18-9X 
4.915200 XC1374-ND .73 66 53 47 ECS-49-18-10X 24.576000 XC1387-ND 73 66 53 AT ECS-245.7-18-9X 
6.000000 XC1375-ND 73 66 53 AT ECS-60-18-10X 25.000000 XC1388-ND 73 -66 53 A7 ECS-250-18-9X 
7.372810 XC1376-ND 73 66 53 47 ECS-73-18-10X 27.000000 XC1389-ND 73 66 53 AT ECS-270-18-9X 
8.000000 XC1377-ND .73 66 53 47 ECS-80-18-10X 32.000000 XC1390-ND 73 66 53 A7 ECS-320-18-9X-F 
HC-49U 
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¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm »* Frequency Stability: s50ppm * Shunt Capacitance: 7pF Maxi- 
mum ¢ Drive Level: 1.800 ~ 3.000MHz 200uW; 3.000 ~ 100.000MHz 100LW * Operating Temperature: 
-10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C » Aging Characteristics (First Year): s5ppm @ 25°C 
¢ Mode of Operation: Fundamental except when noted 

HC-49US 

« Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm ¢ Frequency Stability @ 25°C: Standard -10°C ~ 70°C +50ppm 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Maximum ¢ Drive Level: 500W * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C « Stor- 
age Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°C » Mode of Opera- 
tion: Fundamental except when noted 
HC-49US-DN 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm 


¢ Frequency Stability @ 25°C: +100ppm from -40°C ~ 85°C 


Shunt Capacitance: 7pF Maximum ° Drive Level: 500 pW »¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


¢ Storage Temperature: -40°C ~ 105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max 
* Mode of Operation: Fundamental except when noted 
HC-49USS 
¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm * Frequency Stability: 50ppm * Shunt Capacitance: 5pF Maxi- 
mum ¢ Drive Level: 500uW + Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 
105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max » Mode of Operation: Fundamental 
except when noted 
HC49INS-ND Base Insulator. $.90/10 $7.50/100 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. i 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
HC-64 3.579550 17pF X049-ND 40 36 32 .29 | ECS-35-17-1 
al 2.949120 32pF X014-ND 1.37. 1.14 91 .70 | ECS-29.4-32-2P 3.686400 Series X080-ND 40 36 32 .29 | ECS-36-S-1 
HC-49U 3.686400 18pF X071-ND 40 36 32 .29 | ECS-36-18-1 
3.932160 17pF X013-ND 40 36 32 .29 | ECS-39-17-1 
1.000000 13pF XO66B-ND* 17.88 14.85 8.09 7.54 | ECS-10-13-1H 4.000000 Series X081-ND ‘40 36 32 ‘29 | ECS-40-S-1 
1.843200 Series X002-ND 195 162 129 1.00 | ECS-18-S-1 4.000000 DOPE X006-ND 40863289 | ECS-40-20-4 
1.843200 13pF X067-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-13-1 4.032000 Series X015-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-S-1 
2.000000 Series X004-ND 1.95 162 1.29 1.00 | ECS-20-S-1 2 4.032000 20pF X072-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-20-1 
2.000000 20pF X068-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1 4.096000 20pF X082-ND 40 -36 32 -29 | ECS-41-20-1 
2 | 2.048000 12pF X098-ND 195 1.62 1.29 1.00 | ECS-20.48-12-1 4.194304 12pF CAND) AQ) BBE 2 382. BOn ECS 4212-1 
2.457600 32pF X069-ND 163 1.35 1.08 .83| ECS-24-32-1 4.433620 20pF XO8S-ND 400 368229 | ECS-44-20-1 
2.500000 Seri X070-ND 163 135 1.08 83 | ECS-25-S-1 4.915200 Series X050-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-S-1 
; eres : ‘ : : : Peo 4.915200 20pF X084-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-20-1 
3.000000 Series X009-ND 163 1.35 1.08  .83 | ECS-30-S-1 5000000 Series X099-ND 40 436~«=32—~Sté—«O | ES-80-S-1 
3.276800 17pF X022-ND 65 54 43 .34 | ECS-32-17-1 5.000000 20pF X051-ND 40 36 32 -29 | ECS-50-20-1 
3.579550 Series X011-ND -40 36 32 .29 | ECS-35-S-1 * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C t+ 3rd Overtone (Continued) 
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ECS Inc. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
5.068800 Series X052-ND 40 36 32 .29| ECS-51-S-1 4.194304 12pF X972-ND 40 36 32 29 | ECS-42-12-1X 
5.068800 20pF X085-ND 40 36 32 29] ECS-51-20-1 4.433620 20pF X1013-ND 40 36 32 29] ECS-44-20-1Xx 
5.185000 Saiies X053-ND 40 36 32 29| ECS-52-S-1 4.915200 Series X988-ND 40 36 32 29] ECS-49-S-1x 
5.185000 32pF X016-ND Pe ee ee 4.915200 20pF X1014-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-20-1x 
somoao | somes | xorno__40_S6_‘Se_0 poss. cmon | sos _tumsno o_o = gletemen 
5.990400 20pF OA) 400 860 82.29] ECS-59.9-20-1 5.068800 Series X990-ND 40 36 32 29] ECS-51-8-1x 
6.000000 Series X026-ND 40 36 32 29] ECS-60-S-1 5.068800 20pF X1015-ND ‘40. 364«S32Ss«w29 | ECS-51-20-1X 
6.000000 32pF X086-ND 40 36 =.32-—.29 | ECS-60-32-1 6.000000 Series X982-ND 40 36 32 .29 | ECS-60-S-1X 
6.144000 32pF X054-ND 40 36 32 .29 | ECS-61-32-1 6.000000 32pF X1016-ND 40.36 _—.32_~——=.29 | ECS-60-32-1X 
6.553600 12pF X018-ND 40.36.32 ~——.29 | ECS-65-12-1 6.553600 12pF X977-ND 40 36 32 29 | ECS-65-12-1X 
7.372800 Series X074-ND 40. 36 32 .29| ECS-73-S4 7.372800 Series X1006-ND 40 36 32 29] ECS-73-S-1x 
7.372800 20pF X019-ND 40 36 32 .29 | ECS-73-20-1 7.372800 20pF X978-ND 40 36 32 -29 | ECS-73-20-1X 
7.680000 20pF X020-ND 40 36 ©.32~S««29 | ECS-76.8-20-1 8.000000 Series X991-ND 40 36 32 29] ECS-80-S-1x 
8.000000 Series X056-ND 40. 36 32 © .29 | ECS-80-S-1 — SOE aa “ = = = ae 
eon 16pE otOOEND oA eee eee 8.000000 32pF X1028-ND 40 36 32 .29 | ECS-80-32-1X 
8.000000 20pF x021-ND 40 360 32.29 | ECS-80-20-1 9.216000 Series X1007-ND 40 36 32 .29 | ECS-92.1-S-1X 
8.000000 32pF X137-ND 40 36 32.29 | ECS-80-32-1 9.216000 20pF X1029-ND 40 36 32 29] ECS-92.1-20-1X 
9.216000 Series X075-ND 40 36 32 .29 | ECS-92.1-S-1 9.830400 Series X981-ND 40 36 32 .29 | ECS-98.3-S-1X 
9.216000 20pF X138-ND 40 36 32 29] ECS-92.1-20-1 9.830400 20pF X1017-ND 40 36 32 29 | ECS-98.3-20-1X 
9.830400 Series X023-ND 40 36 32  .29| ECS-98.3-S-1 10.000000 Series X992-ND 40 36 32 29] ECS-100-S-1x 
9.830400 20pF X087-ND. 40 36 32 .29 | ECS-98.3-20-1 11.000000 Series X1018-ND 40 36 32 .29 | ECS-110-S-1X 
40.000000 Series X057-ND 40 36 32 ~.29 | ECS-100-S-1 2 | 11.059200 Series X1009-ND 40 36 32 29] ECS-110.5-S-1x 
10.738640 Safes GLEN aD. 36 8! bg: EeS 4074-634 11.059200 20pF X1019-ND 40.36 _—«.32_~——.29 | ECS-110.5-20-1X 
. 11.059200 32pF X1030-ND 40 36 32 29 | ECS-110.5-32-1X 
yee Seres [Bea ee. ee ee 12.000000 Series | Xx999-ND 40 36 32 29 | ECS-120-8-1x 
11.046000 Series X025-ND 40.36 32 ~—.29 | ECS-110.4-S-1 75 600000 32pF ORBAN WO. Bex ak. -001|4pes490 681x 
11.059200 Series MOA SNID) 400 360 8229 | ECS-110.5-8-1 12.288000 Series X1020-ND 40 36 32.29 | ECS-122.8-S-1X 
11.059200 20pF X089-ND 40.36 32.29 | ECS-110.5-20-1 12.288000 20pF X1031-ND 40.36 ~—.32_——=.29 | ECS-122.8-20-1X 
11.059200 32pF X139-ND 40 36 32 .29 | ECS-110.5-32-1 14.318180 Series X1021-ND 40 36  .32 29 | ECS-143-S-1X 
11.228000 Series X028-ND 40 36 32 29] ECS-112.2S-1 14.745600 Series X1022-ND 40 36 32 29] ECS-147.4-S-1x 
11.520000 Series X140-ND 40 .36 32 .29 | ECS-115.2-S-1 14.745600 20pF X1032-ND 40 36 32 -29 | ECS-147.4-20-1X 
11.981350 Series X029-ND 40 36 32  .29 | ECS-119.8-S-1 15.000000 Series x994-ND 40 36 32.29 | ECS-150-S-1X 
12.000000 Series X058-ND 40 36 32 29 | ECS-120-S-1 pees Series ene a 3 2 2 cee 
| es00000) S2pF aes Sam I el paca 48.000000 Ae X1034-ND 40 36 32  .29 | ECS-180-20-1x 
12.000390 18pF X147-ND 40 36 32 29] ECS-120.003-18-1 pees ennea SOG dg! “ae. 4d. be REGadaas aK 
12.096000 Series X031-ND 40 36 32  .29| ECS-121-S-1 49492000 18pF GES Aor See ge. Solhece gaan 
12.288000 Series X090-ND 40 36 32 29] ECS-1228S-1 48.432000 20pF X1036-ND ‘40 36+ ©«©32~S««29 | ECS-184-20-1x 
12.288000 20pF X141-ND -40 36 82 -29 | ECS-122.8-20-1 19.660800 Series X1023-ND 40 .36 32 .29 | ECS-196.6-S-1X 
13.516800 Series X032-ND 40 36 32 .29] ECS-135-S-1 19.660800 20pF X984-ND 40 36 .32 .29 | ECS-196.6-20-1x 
14.318180 Series x091-ND 40 36 32 .29] ECS-143-S-1 20.000000 Series X996-ND 40 36 .32 29] ECS-200-S-1x 
14.690000 Series X033-ND 40 .36 32 .29 | ECS-146-S-1 20.000000 20pF X985-ND 40 36 32 -29 | ECS-200-20-1X 
14.745600 Series X092-ND 40 36 32 .29| ECS-147.4-S-41 22.118400 Series x997-ND A036 3229 | ECS-221-S-1X 
14.745600 20pF X142-ND 40 36 32 .29] ECS-147.4-20-1 Bi coher ae ae A ee 2 = ECS 240-20-1K 
esas Series steely pen RE RE ed pec 48.000000 Series X998-NDt 4036.32.29 | ECS-480-8-1X 
16.000000 Series X077-ND 40 36 32 29] ECS-160-S-1 HC-49US 
16.000000 20pF X143-ND 40.36 32. ~——.29 | ECS-160-20-1 3.570550 Sones X153-ND 8 E242 ) ECS-35- 54 
16.000310 18pF X148-ND 40 36 32 .29 | ECS-160.003-18-1 3.579550 17pF X079-ND 58 52 42 .87 | ECS-35-17-4 
18.000000 Series X060-ND 40 36 32 29] ECS-180-S-1 3.686400 Series X403-ND 58 52 42 37 | ECS-36-S-4 
18.000000 20pF X144-ND 40 36 32 29] ECS-180-20-1 3.686400 18pF X402-ND 58 52 42 37 | ECS-36-18-4 
18.432000 Series X061-ND 40 36 32 29] ECS-184-S-1 4.000000 Series X404-ND 68 52 42_—_—37 | ECS-40-S-4 
18.432000 18pF X145-ND 40 36 32  .29 | ECS-184-18-1 4.000000 20pF X405-ND 58 52 42 — .37 | ECS-40-20-4 
18.432000 20pF X146-ND 40. 36 32 29 | ECS-184-20-1 a eceeog a oy ape ie 2 pe a ea atiee: 
19.660800 Series x094-ND 40 36 .32 29] ECS-196.6-S-1 7 eaebas a SOLAN a. Ses. ae. “Cae ieeetadaos 
19.660800 20pF X035-ND 40 36 32 29] ECS-196.6-20-1 A1SA800 12pF CGN ee ee Ce Ee ee 
20.000000 Series X062-ND 4O 36 32 29] ECS-200-S-1 7194300 16pF Xi57-ND Sgr aor. AD a7 NESS aD oa 
20.000000 20pF X036-ND 40 36 32  .29 | ECS-200-20-1 4.433620 20pF X407-ND ‘58 452 «= 42.~Ss37 | ECS-44-20-4 
22.118400 Series X063-ND .40 36 32 .29 | ECS-221-S-1 4.915200 Series X408-ND 58 52 42 .87 | ECS-49-S-4 
24.000000 Series X095-ND 40 36 32 .29] ECS-240-S-1 4.915200 20pF X409-ND 58 52 42 37 | ECS-49-20-4 
24.000000 20pF X037-ND 40 36 32 29] ECS-240-20-1 5.000000 Series X158-ND 58 52.42 ~_—.37 | ECS-50-S-4 
24.000100 18pF X149-ND -40 36 32 .29 | ECS-240.001-18-1 5.000000 20pF X410-ND 58 52 2 -37 | ECS-50-20-4 
35.251200 18pF X151-NDt 50 45 36 32 | ECS-352.5-18-1 5.068800 Series X159-ND 58 «5200 4287 | ECS-51-S-4 
38.000530 18pF X150-NDt 50 45 36 32 | ECS-380.005-18-1 5.068800 20pF AND) $800 520 4287 | ECS-51-20-4 
40.320000 18pF X152-NDt «50. 45—«36-——«w32. | ECS-403.2-18-1 een pas ene Se es ee, a eeaee, 
48.000000 Series X065-NDt 40 36 .32 29] ECS-480-S-1 5.990400 Geiics SAIGIEND 8° s2 4237 | ECS-50-8-4 
48.000000 20pF XC943-NDt 50 45 36  .32 | ECS-480-20-1 5990400 20pF X162-ND ‘58 4 52~=S42—~Sts«C37' | ECS-59.9-20-4 
49.860000 20pF X038-NDt 40363229 | ECS-498.6-20-1 3 6.000000 Series X412-ND 58 52 42 37 | ECS-60-S-4 
HC-49UX — RoHS Compliant 6.000000 32pF X413-ND 68 52 42 37 | ECS-60-32-4 
1.000000 13pF X999-ND* 17.88 14.85 8.09 7.54] ECS-10-13-1XH 6.144000 32pF X414-ND 58 52 42 _.37 | ECS-61-32-4 
1.843200 Series X969-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-S-1X 6.500000 20pF X415-ND 58 52 42 -37 | ECS-65-20-4 
1.843200 13pF X1000-ND 4.95 162 1.29 1.00 | ECS-18-13-1X 7.372800 Series X416-ND 58 52 42 37 | ECS-73-S-4 
2.000000 Series X970-ND 195 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-S-1x 7.372800 20pF XO7END) 75 63 80.39 | ECS-73-20-4 
2.000000 20pF X1001-ND 1.95 162 1.29 1.00 | ECS-20-20-1x sta: ees see = es oe ee eee 
2.048000 12pF X1025-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20.48-12-1x 000000 TaF ABEND 5g so do ay LEGS 0a 
2.457600 32pF X1002-ND 163 135 1.08  .83| ECS-24-32-1x 8.000000 20pF X165-ND ‘584 62~=S42~Sté«Ci7 | ES-80-20-4 
2.500000 Series X1003-ND 163 135 1.08  .83| ECS-25-S-1x 8.000000 32pF X166-ND ‘58 52 42 37 | ECS-80-32-4 
3.000000 Series X973-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-30-S-1X 8.500000 Series X418-ND 58 52 42 .87 | ECS-85-S-4 
> |_3.276800 17pF X980-ND 65 54 43 34 | ECS-32-17-1X 9.000000 Series X419-ND 58 52 42 _.37 | ECS-90-S-4 
3.579550 Series X974-ND 40 36 32 .29| ECS-35-S-1X 9.216000 Series X167-ND 68 52 42 37 | ECS-921-S-4 
3.579550 17pF X987-ND 40 .36 32 .29 | ECS-35-17-1X 9.216000 20pF X168-ND 58 52 42 -37 | ECS-92.1-20-4 
3.686400 Series X1010-ND 40 36 32 .29| ECS-36-S-1X 9.545000 Series CAATAND) 58 520 4237 | ECS-95.4-5-4 
3.686400 18pF X1004-ND 40 36 32 29 | ECS-36-18-1Xx oa Ae Ne 2. ] . pe Deeeete 
3.902160 pk XS75:ND sa ee 10.000000 Series X422-ND 58 452. «.42~—37 | ECS-100-S-4 
4.000000 Series X1011-ND 40 36 32 .29| ECS-40-S-1X {0.000000 18pF X443-ND Be eee abe” a7 eee Od 
4.000000 20pF Sa 40, 88 82-29"). ECS+40-20:1X 10.738640 Series X423-ND 58 52 42 37 | ECS-107.3-S-4 
4.032000 Series X976-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-S-1X 11.000000 Series X424-ND 58 52 42 .87 | ECS-110-S-4 
4.032000 20pF X1005-ND 40 36 32 29] ECS-40.3-20-1x 11,059200 Series X425-ND 58 52 42 _.37 | ECS-110.5-S-4 
4.096000 20pF X1012-ND 40 36 32 .29 | ECS-41-20-1X * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C t 3rd Overtone (Continued) 
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ECS INC. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


INTERNATIONAL, 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
11.059200 20pF X426-ND 58 .62.-«.42.~—=«37 | ECS-110.5-20-4 10.738640 Series X1062-ND 58 52 42 37 | ECS-107.3-S-4x 
11.059200 32pF X170-ND 58 52 42 37 | ECS-110.5-32-4 i i cceson Hike e aes = = ps an aoe : Resa 
‘ l eries a a id a i .9-9~ 
11.520000 Series X171-ND 58 62 42 .37| ECS-115.2-S-4 i ipecaen 20pF SAGO ea. ee sae. aa (EORAIOR DOL 
11.981350 Series X427-ND 58 52 42 .37| ECS-119.8-S-4 41.059200 32pF X1098-ND 58 452 ~«©42~S«37. | ECS-110.5-32-4X 
12,000000 Series X428-ND 58.62.42 —_—«.87 | ECS-120-S-4 11.520000 Series X1099-ND 68 52 42 37 | ECS-1152-S-4x 
12.000000 20pF X227-ND 58 52 42 .37 | ECS-120-20-4 11.981350 Series X1066-ND 58 52 42 .37 | ECS-119.8-S-4X 
4a000000 32pF SSRPUND 6e. 5D 40 67. | ROSis0-anua 12.000000 Series X1067-ND 58 52 42 37 | ECS-120-S-4x 
12.000390 18pF X173-ND 58 52 42 37) ECS-120.003-18-4 ‘scone aad Shere a = ce x Fe on ak ae 
12.096000 Series x429-ND 58 0 5200 42037 | ECS-121-S-4 12.288000 Series X1101-ND 58 52 42 37 | ECS-1228-S-4x 
12.288000 Series X174-ND 58 62 42 .37| ECS-122.8-S-4 12.288000 20pF X1038-ND 58 52 42 37 | ECS-122.8-20-4x 
12.288000 20pF X228-ND 58 52 42 37) ECS-122.8-20-4 12.960000 18pF X1083-ND 75 63 50 39 | ECS-129.6-18-4x 
S5oRD000 18pF RRND Se. “egy . 806° ..50-| Boge boleaed 14.318180 Series X1068-ND 58 52 42 37] ECS-143-S-4x 
: 14.318180 20pF X1081-ND 58 52.42 ~—_—87 | ECS-143-20-4x 
ese lie Sens ere 08 get ude) «ser | EGS ASS 14.745600 Series X1069-ND 58 52 42 37 | ECS-147.4-S-4xX 
14.318180 20pF X444-ND 58 52 42 -87 | ECS-143-20-4 14.745600 20pF X1102-ND 58 52 42 .37 | ECS-147.4-20-4X 
14,745600 Series X431-ND 58 62 42 37 | ECS-147.4-S-4 15.000000 Series X1070-ND 58 52 42 37 | ECS-150-S-4x 
14.745600 20pF X175-ND 58 52 42 37 | ECS-147.4-20-4 15.360000 20pF X1082-ND 75 63 50 — .39 | ECS-153-20-4x 
15.000000 Series X432-ND 58 52 42 37 | ECS-150-S-4 3 ee oan a 2 2 2 2 eee 
15.360000 20pF vale“ AB) 75 63 = 80.89.) ECS-153-20-4 16.000310 18pF X1104-ND 58 52 42 37 | ECS-160.003-18-4x 
16.000000 Series X433-ND 58 52 42 37 | ECS-160-S-4 18.000000 Series X1072-ND 58 52 42 .387 | ECS-180-S-4X 
16.000000 20pF X176-ND 58 52 42  .37| ECS-160-20-4 18.000000 20pF X1105-ND 58 52 42 37 | ECS-180-20-4x 
16.000310 18pF X177-ND 58 52 42 37] ECS-160.003-18-4 18.432000 Series X1073-ND 58524237 | ECS-184-S-4X 
* sezsrno | come | xeon sso az sv fecoueaees || [TORN ie [Mien oer 
16:257000 20pF BND) er teene Gen, Gee | poe eee 19.660800 Series X1074-ND 58 52 42 87 | ECS-196.6-S-4X 
18.000000 Series X435-ND 58 52 42 .37 | ECS-180-S-4 49.660800 20pF X1108-ND 58 52 42 37 | ECS-196.6-20-4X 
18.000000 20pF X178-ND 58 52 42 .87 | ECS-180-20-4 20.000000 Series X1075-ND 58 52 42 .37 | ECS-200-S-4X 
18.432000 Series X436-ND 58 52 9.4237 | ECS-184-S-4 20.000000 20pF 2SikGeAse XD) 38 52 A287") ECS-200-20-4Xx 
20.480000 20pF X1039-ND 58 52 42 37 | ECS-204.8-20-4x 
1eeeoee 18pF BND BB capes 2 387) BOSS a4 22.118400 Safes xt iene 58 52 42 37 | ECS-221-S-4X 
18.432000 20pF X180-ND 58 520 4237 | ECS-184-20-4 24.000000 Series X1077-ND 58 52 42 37 | ECS-240-S-4x 
19.660800 Series X437-ND 58 62 42  .37| ECS-196.6-S-4 24.000000 12pF XC1005-ND 58 ~—52—S 42 ——«37 | ECS-240-12-4x 
19.660800 20pF X181-ND 58 52 42 .37 | ECS-196.6-20-4 24.000000 16pF X1078-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-16-4X 
20.000000 Series X438-ND 58 52 42 ~+~«.37 | ECS-200-S-4 oie reoay poate Sean = es be Be Ses ee 
57 - 5 5 : 37 -245.7-20- 
20.000000 20pF ND) 38 52 ABST) ECS+200:20-4 25.000000 {Bp X1041-ND 58 52. -«.42.—37 | ECS-250-18-4X-F 
20.480000 20pF X229-ND 58 52 42 37 | ECS-204.8-20-4 27.000000 18pF XC1006-ND 58 52 42 37 | ECS-270-18-4X-F 
21.477270 Series X044-ND 75 63 50 39 | ECS-214.7-S-4 HC-49US-DN, Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
22.118400 Series X182-ND 58 52 42 .87 | ECS-221-S-4 3.579550 17pF X184-ND -80 72 58 .52 | ECS-35-17-4DN 
24,000000 Series X440-ND 58 «524237 | ECS-240-S-4 Sone eed eae be es = os maGray 
24.000000 16pF AAD) 8° 82) 342 7’) |ECS:240-16-4 6.000000 32pF X187-ND ‘80 72 58 52 | ECS-60-32-4DN 
24.000000 20pF X442-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-20-4 7.372800 20pF X188-ND 80 72 58 52 | ECS-73-20-4DN 
24.000140 18pF X183-ND 58 562 42  .37 | ECS-240.001-18-4 8.000000 18pF X189-ND 80 .72 58 52 | ECS-80-18-4DN 
24.576000 20pF X230-ND 58 52 42 37 | ECS-245.7-20-4 3 | 12.000000 20pF X190-ND 80 72 = 58 52 | ECS-120-20-4DN 
14.318180 20pF X191-ND 80 72 58 52] ECS-143-20-4DN 
25.000000 18pF X231-ND 58 52 42  .37| ECS-250-18-4-F 16000000 eae ine ND Sa” WB ge eo ecs-ieo ba-ABA 
48.000000 20pF XC942-ND 58 52 42  .37 | ECS-480-20-4 48.452000 20pF X193-ND ‘80. 72 eB. (52. Ees484200-4DN 
HC-49USX — RoHS Compliant 19.660800 20pF X194-ND 80 72 58 .52 | ECS-196.6-20-4DN 
3.579550 Series X1086-ND 58 62 42 37] ECS-35-S-4x 20.000000 20pF X195-ND 80 72 58 52] ECS-200-20-4DN 
3.579550 17pF X1085-ND 58 52 42 37 | ECS-35-17-4x 24.000000 20pF PAISE:ND) 8072 ___—-B8_.82'| ECS-240-20-4DN 
z HC-49USX-DN, Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C — RoHS Compliant 
3.686400 Series X1043-ND 58 52 42 37 | ECS-36-S-4x 3579550 | 1 7pE a a ae ; is ye BE ESS - TPAXDN 
3.686400 18pF X1042-ND 58 62 42 37 | ECS-36-18-4x 3.686400 20pF X44144-ND ‘30 72 + 58 52. | ECS-36-20-4XDN 
4.000000 Series X1044-ND 58 52 42 .37 | ECS-40-S-4X 4.000000 20pF X1112-ND 80 72 58 52 | ECS-40-20-4XDN 
4.000000 20pF X1045-ND 58 52 42  .37| ECS-40-20-4x 6.000000 32pF X1113-ND 80 72 58 52 | ECS-60-32-4XDN 
4.032000 20pF X1087-ND 58 52 42 37 | ECS-40.3-20-4Xx rere or a i ; “e 2 ze 2 2 eee eee 
z z : z 5 5 -80-18- 
086000 20pF AEN = aaa ine BT EGS 204K 3 | 12.000000 Be X1116-ND 80 72 58 .52 | ECS-120-20-4XDN 
4.194300 12pF X1046-ND 58 520 4287 | ECS-42-12-4X 14.318180 20pF X1117-ND 80 72 58 52 | ECS-143-20-4XDN 
4.194300 16pF X1090-ND 58 62 42 37 | ECS-42-16-4x 16.000000 20pF X1118-ND 80 72 58 52] ECS-160-20-4XDN 
4.433620 20pF X1047-ND 58 52 42 37 | ECS-44-20-4X 18.432000 20pF X1119-ND -80 ne 58 52 | ECS-184-20-4XDN 
4.915200 Series ONG 58a’. a7 | Ecst9-8-aK 19.660800 20pF X1120-ND ‘80 72 58 52 | ECS-196.6-20-4XDN 
neice aes eee ic CRB. dor. ‘san LORS ONax 20.000000 20pF X1121-ND 80 .72 58 52] ECS-200-20-4XDN 
24.000000 20pF X1122-ND 80.72 58 _.52 | ECS-240-20-4XDN 
5.000000 Series X1091-ND 58 52 42  .37| ECS-50-S-4x HC-6/U 
5.000000 20pF X1050-ND 58 52 42  .37| ECS-50-20-4x 4 | 3.640000 32pF X008-ND 124 1.03 82 64] ECS-36.4-32-2P 
5.068800 20pF X1051-ND 58 52 42 37 | ECS-51-20-4X 3.700000 32pF X012-ND 124 1.03.82 __—.64 | ECS-37-32-2P 
6.000000 Series X1052-ND 58 52 42 37 | ECS-60-S-4x HC-ASUSSX Series Low Profle = HonS:Compliant, 
9.1 eaaoce aoe seus ee bag | HS BAAR 3.579545 18pF XC1568-ND 73 66 53 47 | ECS-35-18-4VX 
: : : ; ; 3.686400 20pF XC1569-ND 73 66 53 47 | ECS-36-20-4Vx 
6.144000 32pF X1054-ND 58 52 42 -37 | ECS-61-32-4X 4.000000 20pF XC1570-ND 73 66 53 47 | ECS-40-20-4VX 
6.500000 20pF X1055-ND 58 52 42  .37| ECS-65-20-4X 6.000000 20pF XC1571-ND 73 66 53  .47 | ECS-60-20-4Vx 
7.372800 Series X1056-ND 58 52 42 37 | ECS-73-S-4x 8.000000 20pF RCIVZNDE 73 66 5347 | ECS-80-20-4VX 
9.830400 20pF XC1573ND 73 66 53  .47 | ECS-98.3-20-4VX 
-372800 20pF AED fBre 268+ BOE 588 (ROS ye 20 140.000000 _ XC1574-ND 73 66 53  .47 | ECS-100-20-4Vx 
7.680000 20pF AEE $8 520 4287 | ECS-76.8-20-4X 11.059200 20pF XC1575-ND 73. 66 ~=.53_~—«7'| ECS-110.5-20-4VX 
8.000000 Series X1057-ND 58 52 42 .387 | ECS-80-S-4X 12.000000 18pF XC1576-ND .73 66 53 47 | ECS-120-18-4VX 
8.000000 18pF X1093-ND 58 52 42  .37| ECS-80-18-4x 5 |_12.000000 32pF XC1577-ND 73-66 ~——«53_—_—CA’_| ECS-120-32-4VX 
8.000000 20pF X1094-ND 68. 52 42 37 | ECS-80-20-4x 12.288000 20pF XC1578ND 73 66 53  .47 | ECS-122.8-20-4VX 
14.318180 20pF XC1579-ND 73 66 53 47 | ECS-143-20-4Vx 
pues ae ACN sis aE eC ole al an areata 14.745600 ae XC1580-ND 73 66 53 47 | ECS-147.4-20-4Vx 
8.500000 Series X1058-ND 58 52 42  .37| ECS-85-S-4x 6.000000 20pF XC1581-ND 73. 66 53 47 | ECS-160-20-4VX 
9.000000 Series X1059-ND 58 62 42 — .37 | ECS-90-S-4x 18.432000 20pF XC1582-ND 73 ~—66_~——53_—_—=CA’_| ECS-184-20-4VX 
9.216000 20pF X1096-ND 58 52 42 .37 | ECS-92.1-20-4X 20.000000 20pF XC1583-ND 73 66 53 .47 | ECS-200-20-4VX 
9.830400 Series X1060-ND 58 52 42 .37| ECS-98.3-S-4x oi eateo ue ae es = = pe Sateen 
9.830400 20pF X1097-ND 58 52 42  .37| ECS-98.3-20-4x B5 GoG000 DOF Roe 75 66 53. 47. | EOS.250-20-4VX 
10.000000 Series X1061-ND 58 52 42  .37| ECS-100-S-4x 27000000 20pF XC1587-ND 73 66 53 47 | ECS-270-20-4VX 
10.000000 18pF X1080-ND 58 52 42 37 | ECS-100-18-4x * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C 3rd Overtone 
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ABRACON 
CORPORATION 
The Power of Linking Together 


Crystals 


i@Reel” 


ABLS Series HC49US SMD Crystals Dim.i Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each |T & R Pricingt| Abracon 
Im ELAM (MHz) _ | Part No. 1 10 50 1,000 —_| Part No. 
ABLS-xxx-B2-T Series 
3.579545|535-9081-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-3.579545MHZ-B2-T 
|.10.3 Max. | 3.686400|535-9082-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-3.6864MHZ-B2-T 
4.000000|535-9085-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-4.000MHZ-B2-T 
4.915200|535-9086-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-4.9152MHZ-B2-T 
5.000000|535-9087-1-ND_.56 494 263.00 | ABLS-5.000MHZ-B2-T 
7.372800] 535-9088-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-7.3728MHZ-B2-T 
8.000000/535-9089-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-8.000MHZ-B2-T 
8.192000|535-9090-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-8.192MHZ-B2-T 
10.000000/535-9065-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-10.000MHZ-B2-T 
Specifications: 11.059200|535-9066-1-ND 56 49 43 | _263.00__| ABLS-11.0592MHZ-B2-T 
7 7 12.000000/535-9067-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-12.000MHZ-B2-T 
ABLS-xxx-10-J4Y Series: ABLS-xxx-20-Rx0-D Series: 12.288000/535-9068-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-12.288MHZ-B2-T 
* Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C »* Frequency « Frequency Stability: +50ppm ¢ Frequency Tolerance: | 14.318180/535-9069-1-ND 56 49 43 263.00 ABLS-14.31818MHZ-B2-T 
Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C +50ppm » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C «Load Ca- | 14.745600/535-9070-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-14.7456MHZ-B2-T 
+ Load Capacitance: 18.0pF pacitance: 20.0pF 16,000000|535-9071-1-ND 56 49 43 | __-263.00 _| ABLS-16.000MHZ-B2-T 
18.432000/535-9072-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-18.432MHZ-B2-T 
ABLS-xxx-B2-T Series: ABLS-xxx-20-R50 Series: 19.660800|535-9073-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T 
* Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency « Frequency Stability: +50ppm * Frequency Tolerance: en pea 88 < oH aa PREP TYRE 
ee ie co Temperamure: 20°70" es: se oe Temperature: 0°C ~ 70°C * Load Ca- | O nnnn99|535-9076-1-ND 56 49 43 | 263,00 _ | ABLS-24.000MHZ-B2-T 
Sse gare 24.576000)/535-9077-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-24.576MHZ-B2F-T 
ABLS-xxx-10-R20-D Series: ABLS-xxx-D-R60-1-W-T Series: Pa See an - oH a Peay PORES tear 
¢ Frequency Stability: +50ppm ¢ Frequency Tolerance: ¢ Frequency Stability: +25ppm ¢ Frequency Tolerance: A ae : : . " pel aisles 
+50ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *LoadCa- +10ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Ca- Patan 535-9080-1-ND 56 4943 263.00 | ABLS-32.000MHZ-B2-T 
4 . . f : : A 535-9083-1-ND 56 49 43 263.00 | ABLS-48.000MHZ-B2-T 
Packance: 10:0pr.2 Een. soo wanmnum Pacitance: 18.0pF 49.152000|535-9084-1-ND___56 49 _~—.43.|_-263,00__| ABLS-49. 152MHZ-B2-T 
ABLS-xxx-10-R20-D Series — Crystals for RF Transceivers 
Cut Tape Tape & Reelt, 9.794100]535-9694-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-9.7941MHZ-10-R20-D 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing | Abracon Compatible Chip Sets 9.843750) 535-9689-1-ND 61 50 44 308.00 ABLS-9.84375MHZ-10-R20-D 
ec satiate we? 3 t| 8 ieee 
7 ig ies — Chi) 1 062500] 535-9697-1- : i : ; 13. -10-R20- 
NEW) ABES-<xA:1 0-5 2Y Series — Chip Set Crystals NEW! : 13.491600|535-9805-1-ND¢ 61 50 44] 308.00 | ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D 
13.262260 |535-9703-1-ND 72 59 52 364.00 | ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y |MICREL, MICRF211, 10x, carrier 850.0MHZ 13.560000/535-9687-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-13.560MHZ-10-R20-D 
a -4- e -10-. i ABLS-xxx-20-Rxx-D/- Series — Crystals for RF Transceivers 
13.548600 |535-9704-1-ND 72 59 52 364.00 |ABLS-13.54860MHZ-10-J4Y /MICREL, MICRF211, 50x, eartlen B68. 25MHzZ 4897000/535-0688-1-ND 61 50 ad 308 00 ABLS-4.807MIFI7-20-R70-D 
14.089190 |535-9705-1-ND 72 59 52 364.00 | ABLS-14.089190MHZ-10-JU4Y |MICREL, MICRF211, 10x, carrier 903.0MHZ 6.745800|535-9686-1-ND 61 .50 .44 308.00 | ABLS-6.7458MHZ-20-R60-D 
! -4- . -10-. ‘ 13.605000/535-9690-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-13.6050MHZ-20-R50-D 
14.276430 |535-9706-1-ND 72 59 52 364.00 | ABLS-14.276430MHZ-10-J4Y |MICREL, MICRF211, 30x, eee eee 44.335900/535-9691-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-14'3359MH7-20-R50 
14.299830 |535-9707-1-ND 72 59 52 364.00 | ABLS-14.299830MHZ-10-J4Y |MICREL, MICRF211, 30x, carrier 916.5MHZ 14.359400/535-9692-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-14.3594MHZ-20-R50 
a -4-| z -10- ri ABLS-xxx-D-R60-1-W-T Series — Zigbee Specification Crystal 
14.463660 |535-9708-1-ND 72 59 52 364.00 | ABLS-14.463660MHZ-10-J4Y )MICREL, MICRF211, 10x, Garren 2 /-0MEZ >4000000)535-9701-1-ND 94° 88-75 37500 TABLS 24. Q0OMHY.D-RGO-TW.T 
14.822520 |535-9709-1-ND 72 5952 | 364.00 _| ABLS-14.822520MHZ-10-J4Y |MICREL, MICRF211, 10x, carrier 950.0MHZ | + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + NEW! 
NEW! ABSN2 Series 12.5 x 4.6 SMD Crystals ae Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Abracon 
res Dim. in mm. (MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Specifications: 18.43200 | 535-9104-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-18.432MHZ-B2-T 
+ Frequency Stability: +50ppm Maxi- 20.0000 | 535-9105-1-ND 138 143 1.00 700.00 | ABM3-20.000MHZ-B2-T 
ui 10°C 60°C 24,00000 | 535-9106-1-ND 138 «1131.00 700.00 | ABM3-24.000MHZ-B2-T 
. 24.57600 | 535-9107-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-24.576MHZ-B2-T 
* Frequency Tolerance: 430ppm 25.0000 | 535-9108-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3-25.000MHZ-B2-T 
¢ Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 27.00000 | 535-9109-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-27.000MHZ-B2-T 
+ Load Capacitance: 18pF 28.63630 | 535-9110-1-ND 138 «1431.00 700.00 | ABM3-28.6363MHZ-B2-T 
29.49120 | 535-9111-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-29.4912MHZ-B2-T 
ini i ini 30.00000 | 535-9112-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-30.000MHZ-B2-T 
ey Pa a | aie | Pa soa See ist to | ond | amecmctes 
3570015 eae eaNG a 2 re caer 48,00000_| 535-9115-1-ND 138 1431.00 700.00 _|_ABM3-48.000MHZ-B2-T 
4.000000 | 535-9724-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-4.000MHZ-4-T t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
4.800000 | 535-9725-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-4.800MHZ-4-T 
6.000000 | 535-9726-1-ND 91 16 66 462.00 ABSM2-6.000MHZ-4-T 
7.372800 | 535-9727-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-7.3728MHZ-4-T H 
8.192000 | 535-9728-1-ND ‘ot 5 ‘66 462.00 | ABSM2-8.192MHZ-4-T ABM3B Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals binsiniank 
8.000000 | 535-9729-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-8.000MHZ-4-T 
10.00000 | 535-9730-1-ND 91 16 66 462.00 ABSM2-10.000MHZ-4-T 
11.05920 | 535-9731-1-ND 91 REI 66 462.00 ABSM2-11.0592MHZ-4-T 
12.00000 | 535-9732-1-ND 91 We 66 462.00 ABSM2-12.000MHZ-4-T 
12.28800 | 535-9733-1-ND 91 6 66 462.00 ABSM2-12.288MHZ-4-T 
14.31818 | 535-9734-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-14.31818MHZ-4-T 
14.74560 | 535-9735-1-ND 91 75 66 462.00 ABSM2-14.7456MHZ-4-T 
16.00000 | 535-9736-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-16.000MHZ-4-T Top View 
16.93440 | 535-9737-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-16.9344MHZ-4-T 
19.66080 | 535-9738-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-19.6608MHZ-4-T Specifications: 
20.00000 | 535-9739-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-20.000MHZ-4-T ABM3B-xxx-10-1-U-T Series: ¢ Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C * Frequency Tolerance: 
24.00000 | 535-9740-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-24.000MHZ-4-T +10ppm @ 25°C « Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 10.0pF 
24.57600_| 535-9741-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-24.576MHZ-4-T ABM3B-xxx-B2-T Series: ¢ Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm 
25.00000 | 535-9742-1-ND 91 5 66 462.00 ABSM2-25.000MHZ-4-T @ 25°C * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 
27.00000 | 535-9743-1-ND a 1 66 462.00 ABSM2-27.000MHZ-4-T. ABM3B-xxx-10-D4: ¢ Frequency Stability: 50ppm * Frequency Tolerance: +30ppm ° Operating Tem- 
32.00000 | 535-9744-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-32.000MHZ-4F-T perature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 10.0pF 
32.76800 | 535-9745-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-32.768MHZ-4F-T -xxx-D-R60-1-W- jes: ility: . a °Op- 
40.00000 | 535-9746-1-ND ‘91 na ‘66 462.00 __|_ABSM2-40.000MHZ-4F-T airy Teper aoc ao ies cee clenecis one Sree eee ee OP 
48.00000 | 535-9747-1-ND 91 15 66 462.00 ABSM2-48.000MHZ-4F-T 
50.00000 | 535-9748-1-ND 91 715 66 462.00 ABSM2-50.000MHZ-4F-T rare 5 ae 
60.0000 | 535-9749-1-ND 91 75 66 462.00 | ABSM2-60.000MHZ-4F-T Berarenba peony Goer ROe ED Wenn A 
64.00000 | 535-9750-1-ND 91 RE] 66 462.00 ABSM2-64.000MHZ-4F-T ABM3B-xxx-10-1-U-T Series 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 8.00000 | 535-9721-1-ND NEW! = 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3B-8.000MHZ-10-1-U-T 
10.00000 | 300-8195-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T 
11.05920 | 300-8196-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T 
i 12.00000 | 300-8197-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T 
ABMS Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals Dim. in mm. 12.28800_| 300-8198-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T 
12.80000 | 300-8199-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T 
13.00000 | 300-8200-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T 
13.50000 | 300-8201-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-13.500MHZ-10-1-U-T 
13.56000 | 300-8202-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T 
14.40000 | 300-8203-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T 
14.74560 | 300-8204-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U-T 
15.36000 | 300-8205-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T 
ede ae 16.00000 | 300-8206-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T 
Specifications: e Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C »* Frequency Tolerance: +20ppm « Operat- 16.38400 | 300-8207-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-16.384MHZ-10-1-U-T 
ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 16.80000 | 300-8208-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T 
18.43200 | 300-8209-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Abracon 19.20000 | 300-8210-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T 
|B cay tei M+ oe 2 | Be eae sy 
veoeaee lRecctatoaiinn ee iw soon | eM acta PeOMMa Boer 19.80000 | 300-8213-1-ND 193 158 1.40 980.00 | ABM3B-19.800MHZ-10-1-U-T 
44.31818 | 535-9102-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-14.31818MHZ-B2-T 20.00000 | 300-8214-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T 
16.00000_| 535-9103-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-16.000MHZ-B2-T + See data sheet for electrical specifications — + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ABRACON Crystals 


FREER AL eae Tea ABMSB Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals (Cont.) 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt| Abracon ABM10 Series 2.5 x 2.0 SMD Crystals pit A 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. Dim. in mm. 
22.00000 | 300-8215-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 | ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T 
24.00000 | 300-8216-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 | ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T 
24.57600 | 300-8217-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 | ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T 
25.00000 | 300-8218-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 | ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T Toss 0 eat 
26.00000 | 300-8219-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 _| ABM3B-26.000MHZ-10-1-U-T i : 
28.63636 | 300-8220-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 | ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T 
29.49120 | 300-8221-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 | ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T 
30.00000 | 300-8222-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 | ABM3B-30.000MHZ-10-1-U-T 
40.00000 | 300-8223-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 | ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T Sey 
44.00000 | 300-8224-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 | ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T Specifications: , - 
48.00000 | 300-8225-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T ABM10-xxx-E20-T Series: ¢ Frequency Stability: +20ppm; -20°C ~ 70°C » Frequency Tolerance: +20ppm 
ABM3B-xxx-B2-T Series ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 10.0pF 
8.00000 | 535-9720-1-ND NEW! 1.38 113 1.00 700.00 ABM3B-8.000MHZ-B2-T ABM10-xxx-8-7A15-T Series: ¢ Frequency Stability: +15ppm; -10°C ~ 60°C »* Frequency Tolerance: 
12.00000 | 535-9116-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-12.000MHZ-B2-T +15ppm * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 8.0pF 
12.28800 | 535-9117-1-ND 1.38 4.13: 4.00 700.00 ABM3B-12.288MHZ-B2-T ABM10-xxx-7A15-T Series: * Frequency Stability: +15ppm; -10°C ~ 60°C * Frequency Tolerance: 
13.00000 | 535-9118-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-13.000MHZ-B2-T +15ppm * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 10.0pF 
13.82400 | 535-9119-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 _| ABM3B-13.824MHZ-B2-T 
14.31818 | 535-9120-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-14.31818MHZ-B2-T Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T & R Pricingt | Abracon 
15.36000 | 535-9121-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-15.360MHZ-B2-T (MHz) | Part No. ul 10 50 1,000 Part No. 
16.00000 | 535-9122-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-16.000MHZ-B2-T ABM10-xxx-E20-T Series 
16.38400 | 535-9123-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00) ABM3B-16.384MHZ-B2-T 20.00000 | 535-9091-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-20.000MHZ-E20-T 
18.43200 | 535-9124-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 _| ABM3B-18.432MHZ-B2-T 22.11840 | 535-9092-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00) ABM10-22.1184MHZ-E20-T 
20.00000 | 535-9125-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-20.000MHZ-B2-T 24,00000 | 535-9093-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 / ABM10-24.000MHZ-E20-T 
24.00000 | 535-9126-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-24.000MHZ-B2-T 24.57600 | 535-9094-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 / ABM10-24.576MHZ-E20-T 
24.57600 | 535-9127-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-24.576MHZ-B2-T 25-0000 235-9085-1-ND 316 p08 3-30 1610.00 ABM 10-75 DOOMHe £0] 
Be ne sere 2 aD rae ‘a ey rood eee ee 30.00000 | 535-9097-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 / ABM10-30.000MHZ-E20-T 
i 9130-7. z 5 r ' 301 “Bos 40.00000 | 535-9098-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 / ABM10-40.000MHZ-E20-T 
ae ae a eee eae 48,0000 | 535-9099-1-ND 3.16 250-230 1610.00 _| ABM10-48.000MHZ-E20-T 
40.00000 | 535-9132-1-ND 1138 113 1/00 700.00 ABM3B-40 00OMHZ-B2-T ABM10-xxx-8-7A15-T Series — Crystals for Wireless, Bluetooth and AV/OA 
48,.00000 | §35-9133-1-ND 138 113 100 50000 | ABM3B-48 000MHZ-B2-T 24,00000 | 535-9622-1-ND 40 3.45 2.59 1610.00 | ABM10-24.000MHZ-8-7A15-T 
: x _— : : vont. 28.63636 | 535-9623-1-ND 4.03 3.45 2.59 1610.00 | ABM10-28.63636MHZ-8-7A15-T 
ABM3B-xxx-10-D4 Series — Crystals for RF Transceivers 32.00000 | 535-9625-1-ND 4.03 3.45 2.59 1610.00 | ABM10-32.000MHZ-8-7A15-T 
12.18750 | 535-9698-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 | ABM3B-12.1875MHZ-10-D4 40.00000 | 535-9627-1-ND 4.03 3.45 2.59 1610.00 | ABM10-40.000MHZ-8-A15-T 
13.06250 | 535-9699-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-13.0625MHZ-10-D4 ABM10-xxx-7A15-T Series — Crystals for Wireless, Bluetooth and AV/OA 
ABM3B-xxx-D-R60-1-W-T Series — Zigbee Specification Crystal 26.00000 | 535-9624-1-ND. 4.03 3.45 2.59 1610.00 | ABM10-26.000MHZ-7A15-T 
24.00000 | 535-9700-1-ND¥ 2.06 1.93 1.65 825.00 _| ABM3B-24.000MHZ-D-R60-1-W-T 32.00000 | 535-9626-1-ND 4.03 3.45 2.59 1610.00 _| ABM10-32.000MHZ-7A15-T 
$ See data sheet for electrical specifications + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
ABMS8 Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals ort ABMM Series 5.0 x 7.0 SMD Crystals fa 
Dim. in mm. Dim. in mm. 


Top View Bottom View Top View 
Specifications: Specifications: + Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C »* Frequency Tolerance: +20ppm * Operat- 
ABM8-xxx-B2-T Series: * Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 
@25°C ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 
ABMS8-xxx-10-1-U-T Series: ¢ Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C * Frequency Stability: +10ppm, Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Abracon 
-10°C ~ 60°C * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 10.0pF (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
- 8.00000 535-9164-1-ND 88 12 64 448.00 ABMM-8.000MHZ-B2-T 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Abracon 10.00000 §35-9150-1-ND 88 72 64 448.00 ABMM-10.000MHZ-B2-T 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 11.05920 §35-9151-1-ND 88 12 64 448.00 ABMM-11.0592MHZ-B2-T 
ABMS8-xxx-B2-T Series 12.00000 535-9152-1-ND 88 72 64 448.00 ABMM-12.000MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9134-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-16.000MHZ-B2-T 14.31818 535-9153-1-ND 88 12 64 448.00 ABMM-14.31818MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9135-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-18.432MHZ-B2-T 14.74560 §35-9154-1-ND 88 12 64 448.00 ABMM-14.7456MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9136-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-20.000MHZ-B2-T 16.00000 535-9155-1-ND 88 72 64 448.00 ABMM-16.000MHZ-B2-T 
orn Sey rca ea : oh Sana RENE 4 ORG Be cE 16.93440 | 535-9156-1-ND 88 72 64 448.00 ABMM-16.9344MHZ-B2-T 
x 535- 1-1 a 5 E i -24, -B2- ce -4- 5 -B2- 
24.5760 | 835-9199-1-ID 1.93 1.58 1.40] 980.00 ABM8-24 S7OMZ-B2-T DORpeDD | SASSIEBND eee | aan | ABMMLONOROMMIZ BD 
25.00000 | 535-9140-1-ND 193158 1.40 980.00 | ABM8-25.000MHZ-B2-T 54.0000 1 535-5159-1-ND 38 5 ea 448-00 1 ABMIM-D4.000MHZ-BO-T 
27.00000 | 535-9141-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-27.000MHZ-B2-T 2457600 535-9160-1-ND ‘38 ‘70 64 448.00 ABMM-24.576MHZ-B2-T 
28.37500 | 535-9142-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-28.375MHZ-B2-T 5.00000 535-9161-1-ND 88 70 ‘64 448.00 ABMM-25 00OMHZ-B2-T 
28.63636 | 535-9143-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-28.63636MHZ-B2-T 5700000 535-9162-1-ND 38 79 ‘64 448.00 ABMM-27 000MHZ-B2-T 
29.49120 | 535-9144-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-29.4912MHZ-B2-T 5 if ‘a a . ; ’ ioe one 
30.0000 | 535-9145-1-ND 193 1.58 = 1.40 980.00 | ABM8-30.000MHZ-B2-T 32.00000_| _535-9163-1-ND 88 12 64 448.00 ABMM-32.000MHZ-2BF-T 
33.00000 | 535-9146-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-33.000MHZ-B2-T t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
40.00000 | 535-9147-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM8-40.000MHZ-B2-T 
Peet a ae ee 
i 535- En 5 x . -48. -B2- 4 
ABM8-xxx-10-1-U-T Series — Wireless Communication Crystals ABMM2 Series 6.0 x 3.6 SMD Crystals Dim. in mm. 
13.00000 | 535-9673-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T 
14.74560 | 535-9674-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T 3.400) 1.2 
16.00000 | 535-9675-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T names 
16.36760 | 300-8226-1-ND 2.45 2.01 1.78 1246.00 ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T 
16.38400__| 535-9676-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T 
16.80000 | 300-8227-1-ND 2.45 2.01 1.78 1246.00 ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T 
19.20000 | 300-8228-1-ND 2.45 2.01 1.78 1246.00 ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T 
20.0000 | 535-9677-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 | ABM8-20.000MHZ-10-1-U-T ; oT TOP VIEW 
Aa a ee eed 
mod 535-9678-1- i 67 H -24.57 -10-1-U- dass ia a e 
6.00000 | 300-8230-1-ND 2.45 2.01 1.78 1246.00 ABM8-26.000MHZ-10-1-U-T Specifications: * Frequency Stability: +20ppm, -20 C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operat- 
27.00000 | 535-9679-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 | ABM8-27.000MHZ-10-1-U-T ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 
30.00000 | 535-9680-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-30.000MHZ-10-1-U-T 
36.00000 | 535-9681-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-36.000MHZ-10-1-U-T Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Abracon 
40.00000 | 535-9682-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 ABM8-40.000MHZ-10-1-U-T (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
- E 8.00000 | 535-9628-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-8.000MHZ-E2-T 
‘for Tape and Ree! part number, change.1-ND tp 2°ND. 10.0000 | 535-9629-1-ND 119 1.02 77 476.00 | ABMM2-10.000MHZ-E2-T 
11.05920 | 535-9630-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-11.0592MHZ-E2-T 
4 a 12.00000 | 535-9631-1-ND 1.19 1.02 at 476.00 ABMM2-12.000MHZ-E2-T 
ABMS Series 4.0 x 2.5 SMD RF Transceiver Crystals el 14.31818_| 535-9632-1-ND__1.19 1.02 77 476.00 | ABMM2-14.31818MHZ-E2-T 
im. tnimm. 14.74560 | 535-9633-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-14.7456MHZ-E2-T 
Specifications: 16.00000 | 535-9634-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-16.000MHZ-E2-T 
* Frequency Stability: 16.93440 | 535-9635-1-ND 1.19 1.02 J7 476.00 ABMM2-16.9344MHZ-E2-T 
410ppm » Frequency 19.66080 | 535-9636-1-ND 1.19 4.02 77 476.00 | ABMM2-19.6608MHZ-E2-T 
Tol é 10 20.00000 | _535-9637-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-20.000MHZ-E2-T 
olerance:. <= 10ppm 24.0000 |~535-9638-1-ND ‘1.19 1.02 IT 476.00 | ABMM2-24.000MHZ-E2-T 
@ 25°C * Operating 24.57600 | 535-9639-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-24.576MHZ-E2-T 
Temperature: -40°C ~ 25.00000 | 535-9640-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-25.000MHZ-E2-T 
85°C * Load Capaci- i TOP VIEW 27.00000 | 535-9641-1-ND 4.19 1.02 77 476.00 ABMM2-27.000MHZ-E2-T 
tance: 10.0pF s 32,00000_| 535-9642-1-ND 1.19 1.02 nid 476.00 __|_ABMM2-32.000MHZ-E2F-T 
re 32.76800 | 535-9643-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-32.768MHZ-E2F-T 
ri 5 ah 40.00000 | 535-9644-1-ND 1.19 1.02 At 476.00 ABMM2-40.000MHZ-E2F-T 
Frequency | Digi-Key CutTape Price Each =| T&R Pricingt | Abracon 48.0000 | 535-9645-1-ND 1.19 4.02 77 476.00 | ABMM2-48.000MHZ-E2F-T 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 50.00000 | 535-9646-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-50.000MHZ-E2F-T 
16.000 535-9693-1-ND 2.26 1.85 1.64 1148.00 ABM9-16.000MHZ-10-D-1U 64.00000 | 535-9648-1-ND 1.58 1.35 1.02 630.00 ABMM2-64.000MHZ-E2-T 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1374 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ABRACON 


corporation 32,.768kKHz Crystals and Oscillators 


The Power of Linking Together 


Dim. in mm. 
Specifications: « Frequency: 32.768kHz © Frequency Tolerance: +20ppm 


et ree Digi-Key Pre Eath Tape & Reelt | abracon 
Fig.) (pF) (°C) Part No. 1 10 50 Qty. | Pricing | Part No. 
Through Hole Tuning Fork Crystals 
125 | -20~70 | 535-9031-ND+ 74 6 58 | — —] AB15T-32.768KHZ ; +4 fae 
1125] -10~60 | 535-9032-ND$ 2 2 2) — —| AB26T-32.768KHZ 9.0 (Min.) 
12.5 -10 ~ 60 535-9034-ND¥ 25 21 20 | — — | AB38T-32.768KHZ 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
2 | 12.5 -40 ~ 85 535-9033-1-ND 60 51 39 | 2,000} 238.00/M | AB26TRB-32.768KHZ-T 
3 | 12.5 -40 ~ 85 535-9165-1-ND 1.30 1.11 84 | 3,000} 518.00/M | ABS13-32.768KHZ-T 
4 | 12.5 -40 ~ 85 535-9166-1-ND 84 72 54 |3,000} 336.00/M | ABS25-32.768KHZ-T 
12.5 -40 ~ 85 535-9536-1-ND 1.05 90 68 | 3,000} 420.00/M | ABS10-32.768KHZ-T 
7.0 -40 ~ 85 535-9537-1-ND 1.05 90 68 | 3,000} 420.00/M | ABS10-32.768KHZ-7-T 
9.0 -40 ~ 85 535-9538-1-ND 1.05 90 68 | 3,000} 420.00/M | ABS10-32.768KHZ-9-T 


_ ew 


Connections 


12.5 -40~85 | 535-9539-1-ND 1.23 1.05 79 |3,000) 490.00/M | ABS09-32.768KHZ-T 
5 | 7.0 -40~85 | 535-9540-1-ND 1.23 1.05 79 |3,000) 490.00/M | ABSO9-32.768KHZ-7-T 
9.0 -40~85 | 535-9541-1-ND 1.23 1.05 79 |3,000) 490.00/M | ABS09-32.768KHZ-9-T 


Function 


pee 
12.5 -40 ~ 85 535-9542-1-ND 1.47 1.26 95 |3,000) 588.00/M | ABSO7-32.768KHZ-T im. Tri-state or NC 
7.0 -40 ~ 85 535-9543-1-ND 1.47 1.26 95 |3,000) 588.00/M | ABSO7-32.768KHZ-7-T r aa 
9.0 -40 ~ 85 535-9544-1-ND 1.47 1.26 95 |3,000) 588.00/M | ABSO7-32.768KHZ-9-T ; i y Vec 
Specifications: ¢ Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Fig. 8 NEW! 
Supply | Frequency Cut Tape 
Voltage | Stability | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | abracon i : 
Fig.| (V) (ppm) Part No. 1 10 50 Qty. | Pricing | Part No. e z | 
32.768kHz Surface Mount Oscillators yy 40 —1 
3.3 +20 535-9545-1-ND 3.85 3.30 2.48 | 1,000] 1540.00 | ASVK-32.768KHZ-LUT i 
3.3 #20 | 535-9546-1-ND 4.38 3.75 2.82 | 1,000] 1750.00 | ASFLK-32.768KHZ-LJT i u Function a Pin |__ Function 
3.3 -140~10 |535-9717-1-ND NEW! 94.38 3.75 2.82 | 1,000} 1750.00 | ASHK-32.768KHZ-LT a i fo) eae 
8 1.8 -140~10 | 535-9718-1-ND NEW! 4.38 3.75 2.82 | 1,000] 1750.00 ) ASHK4-32.768KHZ-LT Output “| Output 


1.5 | -140~0 |535-9719-1-ND NEW! 4.38 3.75 2.82 | 1,000| 1750.00 | ASHK5-32.768KHZ-LT 7 Veo ; Veo 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. —$ Bulk Pricing 


Oscillators 

ACH and ACO Series Oscillators ASD Series 2.5 x 2.0 SMD Oscillators 
Specifications: * Frequency Stability: +30ppm; -20°C ~ 70°C » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Specifications: 

Features: © HCMOS and TTL compatible Frequency Stability: +50ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Dim. in mm. Note: For nonstandard frequencies, please reference AP2S Series Programmable Oscillators. 


Function 
Enable/Disable (STBY)* 
GND/Case 
Output 
Vdd 


Function 


NC 
GND/Case 


Output 
Vdd 


*H or Open = Oscillation 
L = Oscillation stops/Hi impedance 


Cut Tape Tape & Reel 
- Frequency] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Function (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 4,000 | Part No. 
oo NC ASD1 Series — 3.0V 
-° a : GND/Case 1.54400 | 535-9579-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30] 535-9579-2-ND 2310.00 | ASD1-1.544MHZ-ECT 
440.71 Output 3.68640 | 535-9580-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9580-2-ND 2310.00 | ASD1-3.6864MHZ-ECT 
15.24—1 4.00000 | 535-9581-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9581-2-ND 2310.00 | ASD1-4.000MHZ-ECT 


Vdd 


7.37280 | 535-9582-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9582-2-ND 2310.00 | ASD1-7.3728MHZ-ECT 
8.00000 | 535-9583-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9583-2-ND 2310.00 | ASD1-8.000MHZ-ECT 
10.00000 | 535-9584-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9584-2-ND 2310.00 | ASD1-10.000MHZ-ECT 


120.2 Max. | 


Frequency | Digi-Key Price Each Abracon 1105920 | 535-9585-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 |595-9585-2-ND 2310.00 | ASD1-11.0592MHZ-ECT 
Lakes |_ (Ui) EartiNot 1 10 100 500__| PartNo. 12,0000 | 535-9586-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9586-2-ND 2310.00 | ASD1-12.000MHZ-ECT 
ACH Series Hall Size Oscillators = ne¥. 14.31818 | 535-9587-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 |595-9587-2-ND 2310.00 | ASD1-14.31818MHZ-ECT 
, | 431818 a 1800 1.17 84 84 | ACH-14.31818MHZ-EK 14.74560 | 535-9588-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9588-2-ND 2310.00 | ASD1-14.7456MHZ-ECT 
40.0000 RSCSLSCND RS 190 1.17 84 84 | ACH-40.000MHZ-EK 18.4320 | 535-9589-1-ND 578 495 3.72 3.30 | 535-9589-2-ND 2310.00 | ASD1-18.432MHZ-ECT 
ACHL Serles Half Size Oscillators — 3.3V 20.00000 | 535-9590-1-ND 5.78 4.95 372 3.0|535-9590-2-ND 2310.00 | ASD1-20.000MHZ-ECT 
, | 26860 aoe 818000 1.17 4 84 | ACHL-3.6864MHZ-EK 24.00000 | 535-9591-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9591-2-ND 2310.00 | ASD1-24.000MHZ-ECT 
32.00000 535-9195-5-ND 1.30 147 84 84 | ACHL-32,000MHZ-EK 24.5760 | 535-9592-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9592-2-ND 2310.00 | ASD1-24.576MHZ-ECT 
ACO Series Full Size Oscillators — 5.0V 25.00000 | 535-9593-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9593-2-ND 2310.00 | ASD1-25.000MHZ-ECT 
» | 400000 om 818000 (1.17 4 84 | ACO-4.000MHZ-EK 27.00000 | 535-9594-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9594-2-ND 2310.00 | ASD1-27.000MHZ-ECT 
14.31818 535-9206-5-ND 1.30 17 4 84 | ACO-14.31818MHZ-EK 30.0000 | 535-9595-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 |535-9595-2-ND 2310.00 | ASD1-30.000MHZ-ECT 
ACOL Series Full Size Oscillators — 3.3V 32.00000 | 535-9596-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9596-2-ND 2310.00 | ASD1-32.000MHZ-ECT 
9 | 2500000 535-9229-5-ND 1.30 117 94 ‘84 | ACOL-25.000MHZ-EK 33.0000 | 535-9597-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9597-2-ND 2310.00 | ASD1-33.000MHZ-ECT 
50.00000 535-9237-5-ND 130 «147 94 84 | ACOL-50.000MHZ-EK 1eantieuse) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to11) 1375 


ABRACON §Qscillators 


The Power of Linking Together 


ASD Series 2.5 x 2.0 SMD Oscillators (cont) DigiqoReel’ | ASFLi Series 5.0 x 3.2 SMD Oscillators Digi®Reel” 
Cut Tape Tape & Reel Specifications: 
Frequency] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon Frequency Stability: EC: +50ppm; 20°C ~ 70°C; EK: +30ppm; 20°C ~ 70°C * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Sup- 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. ply Voltage: 3.3V + 10% Features: * Seam sealed package Dim:in ram: 
33.33300 | 535-9598-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9598-2-ND 2310.00 | ASD1-33.333MHZ-ECT 
4] Bee) DE 7 asyio (8s) Ra 
ff : | F i Hl 7 F Tri State 
50.00000 | 535-9601-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9601-2-ND 2310.00 | ASD1-50.000MHZ-ECT ; a GND/Case 
60.00000 | 535-9602-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9602-2-ND 2310.00 | ASD1-60.000MHZ-ECT : \ Output 
ASD3 Series — 1.8V +" 1.2+|- +|-0.8 Vdd 


14.31818 | 535-9603-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9603-2-ND 2310.00 | ASD3-14.31818MHZ-ECT 
20.00000 | 535-9604-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9604-2-ND 2310.00 | ASD3-20.000MHZ-ECT 


24.00000 | 535-9605-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9605-2-ND 2310.00 | ASD3-24.000MHZ-ECT Cutirane ape.e)neel 

24.57600 | 535-9606-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 |535-9606-2-ND 2310.00 | ASD3-24.576MHZ-ECT Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 

25.0000 | 535-9607-1-ND 5.78 4.95 372 3.30 | 535-9607-2-ND 2310.00 | ASD3-25.000MHZ-ECT (MLZ) WRart|Nos 110100500 | Part No. 1,000 | Part No. 

27.0000 | 535-9608-1-ND 5.78 495 3.72 3.30) 535-9608-2-ND 2310.00 | ASD3-27.000MHZ-ECT 1.84320 | 300-8237-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8237-2-ND 2030.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EC-T 
29.49120 | 535-9609-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30)535-9609-2-ND 2310.00 | ASD3-29.4912MHZ-ECT 1.84320 | 535-9258-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 |535-9258-2-ND 1485.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EK-T 
40.0000 | 535-9610-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9610-2-ND 2310.00 | ASD3-40.000MHZ-ECT 3.68640 | 300-8238-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 |300-8238-2-ND 2030.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EC-T 


50.00000 | 535-9611-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9611-2-ND _ 2310.00 | ASD3-50.000MHZ-ECT agasda enaeeeen) 297 2:68 223 1.79 REREAD 14a5.c0. | ASEI4-3.6864MMiZ-EKT 


4.00000 | 300-8239-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8239-2-ND 2030.00 | ASFL1-4.000MHZ-EC-T 
4.00000 | 535-9271-1-ND 297 268 2.23 1.79 | 535-9271-2-ND 1485.00 | ASFL1-4.000MHZ-EK-T 
7.37280 | 300-8240-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8240-2-ND 2030.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EC-T 
7.37280 | 535-9273-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9273-2-ND 1485.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EK-T 
8.00000 | 300-8241-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8241-2-ND 2030.00 | ASFL1-8.000MHZ-EC-T 
8.00000 | 535-9274-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9274-2-ND 1485.00 | ASFL1-8.000MHZ-EK-T 


ASE Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators 


Specifications: 
¢ Frequency Stability: +50ppm ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C © Supply Voltage: 3.3Vdc +5% 
Note: For nonstandard frequencies, please reference AP3S or ASEP Series Programmable Oscillators. 


Dim. in mm. 


Function 10.00000 | 300-8242-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8242-2-ND 2030.00 | ASFL1-10.000MHZ-EC-T 

mbnesteie 10.0000 | 535-9251-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9251-2-ND 1485.00 | ASFL1-10.000MHZ-EK-T 

Subat 11.05920 | 300-8243-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8243-2-ND 2030.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EC-T 

Vdd 11.05920 | 535-9252-1-ND 297 268 2.23 1.79|535-9252-2-ND 1485.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EK-T 

12.00000 | 300-8244-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61) 300-8244-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.000MHZ-EC-T 

crane Tape & Reel 12.00000 | 535-9253-1-ND 2.97 268 2.23 1.79|535-9253-2-ND 1485.00 | ASFL1-12.000MHZ-EK-T 

Frequency] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 12.28800 | 300-8245-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61) 300-8245-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.288MHZ-EC-T 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 


14.31818 | 300-8246-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 |300-8246-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EC-T 
14.31818 | 535-9254-1-ND 297 268 2.23 1.79|535-9254-2-ND 1485.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EK-T 
14.74560 | 300-8247-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 |300-8247-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EC-T 
14.74560 | 535-9255-1-ND 297 268 2.23 1.79 |535-9255-2-ND 1485.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EK-T 
16.00000 | 300-8248-1-ND 4.35 392 3.27 261 |300-8248-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.000MHZ-EC-T 
16.00000 | 535-9256-1-ND 297 268 2.23 1.79|535-9256-2-ND 1485.00 | ASFL1-16.000MHZ-EK-T 
16.38400 | 300-8249-1-ND 4.35 392 3.27 261 |300-8249-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.384MHZ-EC-T 
18.43200 | 300-8250-1-ND 4.35 392 3.27 261 |300-8250-2-ND 2030.00 | ASFL1-18.432MHZ-EC-T 
18.43200 | 535-9257-1-ND 297 268 2.23 1.79|535-9257-2-ND 1485.00 | ASFL1-18.432MHZ-EK-T 
20.00000 | 300-8251-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8251-2-ND 2030.00 | ASFL1-20.000MHZ-EC-T 
20.00000 | 535-9259-1-ND 297 268 223 1.79 /535-9259-2-ND 1485.00 | ASFL1-20.000MHZ-EK-T 
24,00000 | 300-8252-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8252-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.000MHZ-EC-T 
24,00000 | 535-9260-1-ND 297 268 223 1.79) 535-9260-2-ND 1485.00 | ASFL1-24.000MHZ-EK-T 
24.57600 | 300-8253-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8253-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.576MHZ-EC-T 
24.57600 | 535-9261-1-ND 297 268 223 1.79) 535-9261-2-ND 1485.00 | ASFL1-24.576MHZ-EK-T 
25.00000 | 300-8254-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8254-2-ND 2030.00 | ASFL1-25.000MHZ-EC-T 
25.00000 | 535-9262-1-ND 297 268 223 1.79) 535-9262-2-ND 1485.00 | ASFL1-25.000MHZ-EK-T 
27.00000 | 300-8255-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8255-2-ND 2030.00 | ASFL1-27.000MHZ-EC-T 
27.00000 | 535-9263-1-ND 297 268 223 1.79/535-9263-2-ND 1485.00 | ASFL1-27.000MHZ-EK-T 
29.49120 | 300-8256-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 300-8256-2-ND 2030.00 | ASFL1-29.4912MHZ-EC-T 
30.00000 | 300-8257-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8257-2-ND 2030.00 | ASFL1-30.000MHZ-EC-T 
30.00000 | 535-9264-1-ND 297 268 223 1.79/535-9264-2-ND 1485.00 | ASFL1-30.000MHZ-EK-T 
32,00000 | 300-8258-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8258-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.000MHZ-EC-T 
32,00000 | 535-9265-1-ND 297 268 223 1.79/535-9265-2-ND 1485.00 | ASFL1-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 | 300-8259-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8259-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.768MHZ-EC-T 
33.00000 | 535-9266-1-ND 297 268 223 1.79) 535-9266-2-ND 1485.00 | ASFL1-33.000MHZ-EK-T 
33.33300 | 300-8260-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8260-2-ND 2030.00 | ASFL1-33.333MHZ-EC-T 
33.33300 | 535-9267-1-ND 297 268 223 1.79) 535-9267-2-ND 1485.00 | ASFL1-33.333MHZ-EK-T 
35.32800 | 300-8261-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8261-2-ND 2030.00 |ASFL1-35.328MHZ-EC-T 
40.00000 | 300-8262-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8262-2-ND 2030.00 | ASFL1-40.000MHZ-EC-T 


1.84320 | 535-9555-1-ND 347 297 223 1.98 |535-9555-2-ND 1386.00 | ASE-1.8432MHZ-LC-T 
4.00000 | 535-9556-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 | 535-9556-2-ND 1386.00 | ASE-4.000MHZ-LC-T 

7.37280 | 535-9557-1-ND 347 297 223 1.98 | 535-9557-2-ND 1386.00 | ASE-7.3728MHZ-LC-T 
8.00000 | 535-9558-1-ND 347 2.97 223 1.98 | 535-9558-2-ND 1386.00 | ASE-8.000MHZ-LC-T 

10.00000 | 535-9559-1-ND 347 297 223 1.98 |535-9559-2-ND 1386.00 | ASE-10.000MHZ-LC-T 
11.05920 | 535-9560-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98|535-9560-2-ND 1386.00 | ASE-11.0592MHZ-LC-T 
12.00000 | 535-9561-1-ND 3.47 297 223 1.98 |535-9561-2-ND 1386.00 | ASE-12.000MHZ-LC-T 
14.31818 | 535-9562-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 | 535-9562-2-ND 1386.00 | ASE-14.31818MHZ-LC-T 
14.74560 | 535-9563-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9563-2-ND 1386.00 | ASE-14.7456MHZ-LC-T 
18.43200 | 535-9564-1-ND 347 297 223 1.98 | 535-9564-2-ND 1386.00 | ASE-18.432MHZ-LC-T 
20.00000 | 535-9565-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 |535-9565-2-ND 1386.00 | ASE-20.000MHZ-LC-T 
24.00000 | 535-9566-1-ND 347 297 223 1.98 |535-9566-2-ND 1386.00 | ASE-24.000MHZ-LC-T 
24.57600 | 535-9567-1-ND 347 2.97 223 1.98 | 535-9567-2-ND 1386.00 | ASE-24.576MHZ-LC-T 
25.00000 | 535-9568-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 | 535-9568-2-ND 1386.00 | ASE-25.000MHZ-LC-T 
27.00000 | 535-9569-1-ND 347 2.97 223 1.98 | 535-9569-2-ND 1386.00 | ASE-27.000MHZ-LC-T 
29.49120 | 535-9570-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98|535-9570-2-ND 1386.00 | ASE-29.4912MHZ-LC-T 
30.00000 | 535-9571-1-ND 347 297 223 1.98 |535-9571-2-ND 1386.00 | ASE-30.000MHZ-LC-T 
32.00000 | 535-9572-1-ND 347 2.97 223 1.98 |535-9572-2-ND 1386.00 | ASE-32.000MHZ-LC-T 
33.00000 | 535-9573-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 | 535-9573-2-ND 1386.00 | ASE-33.000MHZ-LC-T 
33.33300 | 535-9574-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 |535-9574-2-ND 1386.00 | ASE-33.333MHZ-LC-T 
44,00000 | 535-9575-1-ND 347 297 2.23 1.98] 535-9575-2-ND 1386.00 | ASE-44.000MHZ-LC-T 
48.00000 | 535-9576-1-ND 347 297 2.23 1.98] 535-9576-2-ND 1386.00 | ASE-48.000MHZ-LC-T 
50.00000 | 535-9577-1-ND 347 2.97 223 1.98 | 535-9577-2-ND 1386.00 | ASE-50.000MHZ-LC-T 
60.00000 | 535-9578-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 | 535-9578-2-ND 1386.00 | ASE-60.000MHZ-LC-T 


ASE3 Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators 


Specifications: 
Frequency Stability: +30ppm; -10°C ~ 70°C * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Supply Voltage: 1.8Vdc +5% 
Note: For nonstandard frequencies, please reference AP3S or ASEP Series Programmable Oscillators. Dim. in mm. 


1.0 Funetion 40.0000 | 535-9269-1-ND 2.97 268 223 1.79|535-9269-2-ND 1485.00 | ASFL1-40.000MHZ-EK-T 

t pee GND/Case 48,0000 | 300-8263-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 |300-8263-2-ND 2030.00 | ASFL1-48.000MHZ-EC-T 

oe Output 48,0000 | 535-9270-1-ND 2.97 268 223 1.79|535-9270-2-ND 1485.00 | ASFL1-48,000MHZ-EK-T 

a 50.00000 | 300-8264-1-ND 4.35 392 327 2.61 |300-8264-2-ND 2030.00 ]ASFL1-50.000MHZ-EC-T 

50.0000 | 535-9272-1-ND 297 268 223 1.79|535-9272-2-ND 1485.00 | ASFL1-50.000MHZ-EK-T 

Frequency) Digi-Key puurane Digi-Key paves eel AGaGoA 60.00000 | 300-8265-1-ND 4.35 392 3.27 2.61|300-8265-2-ND 2030.00 | ASFL1-60.000MHZ-EC-T 
(MHz) _| Part No. 110 50-100 | Part No. 1,000 _| Part No. 64.0000 | 300-8266-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8266-2-ND 2030.00 |ASFL1-64.000MHZ-EC-T 


14.31818 | 535-9547-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9547-2-ND 1386.00 | ASE3-14.31818MHZ-KT 
20.00000 | 535-9548-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9548-2-ND 1386.00 | ASE3-20.000MHZ-KT 
24.57600 | 535-9549-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9549-2-ND 1386.00 | ASE3-24.576MHZ-KT 
25.00000 | 535-9550-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9550-2-ND 1386.00 | ASE3-25.000MHZ-KT 
27.00000 | 535-9551-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9551-2-ND 1386.00 | ASE3-27.000MHZ-KT 
29.49120 | 535-9552-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9552-2-ND 1386.00 | ASE3-29.4912MHZ-KT 
40.00000 | 535-9553-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9553-2-ND 1386.00 | ASE3-40.000MHZ-KT 
50.00000 | 535-9554-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9554-2-ND 1386.00 | ASE3-50.000MHZ-KT 


66.66600 | 300-8267-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8267-2-ND 2030.00 |ASFL1-66.666MHZ-EC-T 
75.00000 | 300-8268-1-ND 4.95 446 3.72 2.97 | 300-8268-2-ND 2310.00 |ASFL1-75.000MHZ-EC-T 
80.00000 | 300-8269-1-ND 4.95 446 3.72 2.97 | 300-8269-2-ND 2310.00 |ASFL1-80.000MHZ-EC-T 
100.00000 | 300-8270-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8270-2-ND 2310.00 |ASFL1-100.000MHZ-EC-T 
106.25000 | 300-8271-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8271-2-ND 2310.00 |ASFL1-106.250MHZ-EC-T 
125.00000 | 300-8272-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8272-2-ND 2310.00 |ASFL1-125.000MHZ-EC-T 
133.33000 | 300-8273-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8273-2-ND 2310.00 |ASFL1-133.330MHZ-EC-T 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Elite Osci | lators (Cont.) 


The Power of Linking Together 


ASFL3 Series Digi@Reel® | NEW! ASEM1 Series i®>Reel° 

5.0 x 3.2 SMD Oscillators 3.2 x 2.5 SMD MEMS Oscillators 

Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 15.0pF Specifications: « Frequency Tolerance: +50ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3.0V +0.3V 

Supply Voltage: 1.8V +10% Features: * Low current consumption « Tri-State output Dim. in mm Features: * Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator, MEMS Technology by Discera * Suitable for high shock 
: ‘ resistance, industrial/COTS military applications Dianna 


Function Function 


Tri State 


Tri State 


GND/Case 


GND 


12-7 /-0.8 Output Output 


VpD 


VbD 


Cut Tape Tape & Reel 
Cut Tape Tape & Reel ea M Ores A 
Frequency) Digi-Ke Price Each Digi-Ke Pricin Abracon Frequency) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part Nov 110 50100 | PanNo. 1,000. [Part No. (He) ae arti? if) i) i) seis #LODOKEE LartiNa 
1.8432 | 535-9751-1-ND 242 2.07 1.56 1.38|535-9751-2-ND 966.00 | ASEM1-1.8432MHZ-LC-T 
1.84320 | 535-9407-1-ND 3.71 347 297 2.23 |535-9407-2-ND 1386.00 |ASFL3-1.8432MHZ-EK-T 40000 RERETEPRRNTN 942 307 156 130 [EEEREPRANON — one.o0 | ASEMt-4 OOOMHZ-1C7 
3.68640 | 535-9408-1-ND 3.71 3.47 297 2.23 | 535-9408-2-ND 1386.00 | ASFL3-3.6864MHZ-EK-T 7.3728 | 535-9759-1-ND 242 207 156 1.38 |535-9753-2-ND 966.00 | ASEM1-7 3728MHZ-LC-T 
4.00000 | 535-9409-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9409-2-ND 1386.00 | ASFL3-4.000MHZ-EK-T 8.0000 | 535-9754-1-ND 242 207 1.56 1.38 |535-9754-2-ND 966.00 | ASEM1-8.000MHZ-LC-T 
8.00000 | 535-9410-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9410-2-ND 1386.00 | ASFL3-8.000MHZ-EK-T 10,0000 | §35-9755-1-ND_2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9755-2-ND___966.00 | ASEM1-10.000MHZ-LC-T 
10.0000 | 535-9411-1-ND 3.71 347 2.97 2.23 | 535-9411-2-ND 1386.00 |ASFL3-10.000MHZ-EK-T 11.0592 | 535-9756-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 585-9756-2-ND 966.00 | ASEM1-11.0592MHZ-LC-T 
12.0000 | 535-9757-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9757-2-ND 966.00 | ASEM1-12.000MHZ-LC-T 
11.05920 | 535-9412-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9412-2-ND 1386.00 /ASFL3-11.0592MHZ-EK-T 14.31818 | 535-9758-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9758-2-ND 966.00 | ASEM1-14.31818MHZ-LC-T 
12.00000 | 535-9413-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9413-2-ND 1386.00 |ASFL3-12.000MHZ-EK-T 14.7456 | 535-9759-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9759-2-ND 966.00 | ASEM1-14.7456MHZ-LC-T 
14.31818 | 535-9414-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9414-2-ND 1386.00 /ASFL3-14.31818MHZ-EK-T 16.0000 | 535-9760-1-ND__2.42 2.07 1.56 1.38 | §35-9760-2-ND___966.00 | ASEM1-16.000MHZ-LC-T 
16.00000 | 535-9415-1-ND 3.71 3.47 297 2.23) 535-9415-2-ND 1386.00 | ASFL3-16.000MHZ-EK-T aera ean ane re tee a ean ee Feces On ORG Te 
20.00000 | 535-9416-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9416-2-ND 1386.00 |ASFL3-20.000MHZ-EK-T 74.0000 FEASSTESERNN 340 3.07 156 13a TESEROVESOORIOM — g6a-00 | ASENI.24 000MHZIC-T 
24.00000 | 535-9417-1-ND 3.71 3.47 297 2.23] 535-9417-2-ND 1386.00 |ASFL3-24.000MHZ-EK-T 24.5760 | 535-9764-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9764-2-ND 966.00 | ASEM1-24.576MHZ-LC-T 
24.57600 | 535-9418-1-ND 3.71 3.47 297 2.23 | 535-9418-2-ND 1386.00 | ASFL3-24.576MHZ-EK-T 25.0000 | 535-9765-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9765-2-ND 966.00 | ASEM1-25.000MHZ-LC-T 
25.00000 | 535-9419-1-ND 3.71 3.47 297 2.23 | 535-9419-2-ND 1386.00 | ASFL3-25.000MHZ-EK-T Slee ea a Te i i eecra ae Fee OMOEA eT 
27.00000 | 535-9420-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9420-2-ND 1386.00 | ASFL3-27.000MHZ-EK-T 30.0000 FEHETEREIN 240 9.07 156 128 FEEHSTERENNEM 956,00 | ASEMA-30.000MHZ<LC-1 
30.00000 | 535-9421-1-ND 3.71 3.47 297 2.23 | 535-9421-2-ND 1386.00 | ASFL3-30.000MHZ-EK-T 32.0000 | 535-9769-1-ND 242 207 156 138/535-9769-2-ND 966.00 | ASEM1-32.000MHZ-LC-T 
32.00000 | 535-9422-1-ND 3.71 3.47 297 2.23] 535-9422-2-ND 1386.00 |ASFL3-32.000MHZ-EK-T 33.0000 | 535-9770-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9770-2-ND____ 966.00 | ASEM1-33.000MHZ-LC-T 
32.76800 | 535-9423-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9423-2-ND 1820.00 |ASFL3-32.768MHZ-EK-T See aa a ae ‘ee a ee see pore 
40.00000 | 535-9424-1-ND 3.71 3.47 2.97 223) 535-9424-2-ND 1386.00 |ASFL3-40.000MHZ-EK-T 48.0000 REMETaMINET 242 507 156 128 IEeezENEM 956.00 | ASEM4a.000MHZ-LC-T 
48.00000 | 535-9425-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9425-2-ND 1386.00 _|ASFL3-48.000MHZ-EK-T 50.0000 | §35-9774-1-ND 242 207 156 138) 535-9774-2-ND 966.00 | ASEM1-50 O0OMHZ-LC-T 
60.0000 | 535-9775-1-ND 2.42 2.07 1.56 1.38 | 535-9775-2-ND 966.00 | ASEM1-60.000MHZ-LC-T 
: “ 80.0000 | 535-9776-1-ND 2.52 216 1.62 1.44|535-9776-2-ND 1008.00 | ASEM1-80.000MHZ-LC-T 
ASFLM1 Series 5.0 x 3.2 SMD MEMS Oscillators 100.0000 | 535-9777-1-ND 2.52 216 1.62 1,44 |535-9777-2-ND _ 1008.00 | ASEM1-100.000MHZ-LC-T 


Specifications: * Frequency Tolerance: +5Oppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C; L: 40°C ~ 85°C » Supply Voltage: 
3.0VDC +0.3V Features: * Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator, MEMS Technology by Discera. * Suitable for high 
shock resistance, industrial/COTS military applications 


NEW! ASDM Series 
2.5 x 2.0 SMD MEMS Oscillators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3.0V +0.3V 


i@pReel® 


Dim. in mm. 


Function Features: © Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator, MEMS Technology by Discera. * Suitable for high shock resis- 
Tri-state tance, industrial/COTS military applications Banani 
GND/Case 
Function 
Output 
Tri-state 
Vop 
GND 
Output 
Bulk Vpp 
Frequency | Digi-Key Price Each Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1.84320 | 535-9649-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 | ASFLM1-1.8432MHZ-C Cut Tape Tape & Reel 
3.68640 | 535-9650-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-3.6864MHZ-C Frequency] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing § /Abracon 
4.00000 | 535-9651-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-4.000MHZ-C (MHz) | Part No. al 10 50 100 | Part No. 1,000 {Part No. 
7.37280 | 535-9652-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-7.3728MHZ-C 1.8432 | 535-9778-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9778-2-ND 1092.00 |ASDM1-1.8432MHZ-LC-T 
8.00000 | 535-9653-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-8.000MHZ-C 4.0000 | 535-9779-1-ND 2.73 234 1.76 1.56 | 535-9779-2-ND 1092.00 |ASDM1-4.000MHZ-LC-T 
10.00000 | 535-9654-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-10.000MHZ-C 7.3728 | 535-9780-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9780-2-ND 1092.00 )ASDM1-7.3728MHZ-LC-T 
11.05920 | 535-9655-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-11.0592MHZ-C 8.0000 | 535-9781-1-ND 2.73 234 1.76 1.56 | 535-9781-2-ND 1092.00 |ASDM1-8.000MHZ-LC-T 
12.00000 | 535-9656-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-12.000MHZ-C 10.0000 | 535-9782-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9782-2-ND 1092.00 |ASDM1-10.000MHZ-LC-T 
14.31818 | 535-9657-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-14.31818MHZ-C 11.0592 | 535-9783-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9783-2-ND 1092.00 |ASDM1-11.0592MHZ-LC-T 
14.74560 | 535-9658-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-14.7456MHZ-C 12.0000 | 535-9784-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9784-2-ND 1092.00 /ASDM1-12.000MHZ-LC-T 
16.00000 | 535-9659-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-16.000MHZ-C 14.31818 | 535-9785-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9785-2-ND 1092.00 |ASDM1-14.31818MHZ-LC-T 
18.43200 | 535-9660-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-18.432MHZ-C 14.7456 | 535-9786-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9786-2-ND 1092.00 |ASDM1-14.7456MHZ-LC-T 
20.00000 | 535-9661-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-20.000MHZ-C 16.0000 | 535-9787-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9787-2-ND 1092.00 |ASDM1-16.000MHZ-LC-T 
24.00000 | 535-9662-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-24.000MHZ-C 18.4320 | 535-9788-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9788-2-ND 1092.00 |ASDM1-18.432MHZ-LC-T 
24.57600 | 535-9663-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-24.576MHZ-C 20.0000 | 535-9789-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9789-2-ND 1092.00 /ASDM1-20.000MHZ-LC-T 
25.00000 | 535-9664-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-25.000MHZ-C 24.0000 | 535-9790-1-ND 2.73 234 1.76 1.56 | 535-9790-2-ND 1092.00 )ASDM1-24.000MHZ-LC-T 
27.00000 | 535-9665-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-27.000MHZ-C 24.5760 | 535-9791-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9791-2-ND 1092.00 |ASDM1-24.576MHZ-LC-T 
30.00000 | 535-9666-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-30.000MHZ-C 25.0000 | 535-9792-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9792-2-ND 1092.00 |ASDM1-25.000MHZ-LC-T 
32.00000 | 535-9667-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-32.000MHZ-C 27.0000 | 535-9793-1-ND 2.73 234 1.76 1.56 | 535-9793-2-ND 1092.00 |ASDM1-27.000MHZ-LC-T 
33.00000 | _535-9668-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-33.000MHZ-C 29.4912 | 535-9794-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9794-2-ND 1092.00 |ASDM1-29.4912MHZ-LC-T 
33.33300 | 535-9669-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-33.333MHZ-C 30.0000 | 535-9795-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9795-2-ND 1092.00 /ASDM1-30.000MHZ-LC-T 
40.00000 | 535-9670-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-40.000MHZ-C 32.0000 | 535-9796-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9796-2-ND 1092.00 |ASDM1-32.000MHZ-LC-T 
48.00000 | 535-9671-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-48.000MHZ-C 33.0000 | 535-9797-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9797-2-ND 1092.00 |ASDM1-33.000MHZ-LC-T 
50.00000 | 535-9672-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-50.000MHZ-C 33.3330 | 535-9798-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9798-2-ND 1092.00 /ASDM1-33.333MHZ-LC-T 
66.00000 | 535-9710-5-ND NEW! 2.38 2.04 1.53 1.36 ASFLM1-66.000MHZ-L-C 44.0000 | 535-9799-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9799-2-ND 1092.00 /ASDM1-44.000MHZ-LC-T 
66.6660 | 535-9711-5-ND NEW! = 2.38 2.04 153 1.36 | ASFLIM1-66.6666MHZ-L-C 48.0000 | 535-9800-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9800-2-ND 1092.00 |ASDM1-48.000MHZ-LC-T 
72.00000 | 535-9712-5-ND NEW! 2.38 2.04 1.53 1.36 ASFLM1-72.000MHZ-L-C 50.0000 | 535-9801-1-ND 2.73 234 1.76 1.56 | 535-9801-2-ND 1092.00 /ASDM1-50.000MHZ-LC-T 
75.00000 | 535-9713-5-ND NEW! 2.38 2.04 1.53 1.36 ASFLM1-75.000MHZ-L-C 60.0000 | 535-9802-1-ND 2.73 2.34 1.76 1.56 | 535-9802-2-ND 1092.00 |ASDM1-60.000MHZ-LC-T 
80.0000 | 535-9714-5-ND NEW! 2.38 2.04 153 1.36 __| ASFLIM1-80.000MHZ-L-C 80.0000 | 535-9803-1-ND 2.84 2.43 1.83 1.62 |535-9803-2-ND 1134.00 [ASDM1-80.000MHZ-LC-T 
100.00000 | 535-9715-5-ND NEW! 2.38 2.04 1.53 1.36 ASFLM1-100.000MHZ-L-C 100.0000 | 535-9804-1-ND 2.84 243 1.83 1.62 | 535-9804-2-ND 1134.00 |ASDM1-100.000MHZ-LC-T 
125.0000 | 535-9716-5-ND NEW! —_2.38 2.04 1.53 1.36 _| ASFLIM1-125.000MHZ-L-C (Continued) 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1377 


ABRACON 
CORPORATION 


The Power of Linking Together 


ASML Series 
14x 10 SMD Oscillators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V +10% 


Oscillators (cont) 


Features: * HCMOS and TTL compatible « Tri-State output 


Dim. in mm. 


Function 


Tri State Enable 


GND/Case 


Output 


VDD 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 

(MHz) | Part No. i 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. 

1.84320 | 535-9386-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9386-2-ND 910.00 |ASML-1.8432MHZ-T 
3.68640 | 535-9387-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9387-2-ND 910.00 |ASML-3.6864MHZ-T 
4.00000 | 535-9388-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9388-2-ND 910.00 |ASML-4.000MHZ-T 
8.00000 | 535-9389-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9389-2-ND 910.00 |ASML-8.000MHZ-T 
10.00000 | 535-9390-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9390-2-ND 910.00 |ASML-10.000MHZ-T 
14.31818 | 535-9393-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9393-2-ND 910.00 |ASML-14.31818MHZ-T 
16.00000 | 535-9394-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9394-2-ND 910.00 |ASML-16.000MHZ-T 
24.00000 | 535-9396-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9396-2-ND 910.00 |ASML-24.000MHZ-T 
24.57600 | 535-9397-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9397-2-ND 910.00 |ASML-24.576MHZ-T 
27.00000 | 535-9399-1-ND 2.44 228 1.95 1.47 | 535-9399-2-ND 910.00 |ASML-27.000MHZ-T 
32.00000 | 535-9400-1-ND 2.44 228 1.95 1.47 | 535-9400-2-ND 910.00 |ASML-32.000MHZ-T 
32.76800 | 535-9401-1-ND 2.44 228 1.95 1.47 | 535-9401-2-ND 910.00 |ASML-32.768MHZ-T 
33.00000 | 535-9402-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9402-2-ND 910.00 |ASML-33.000MHZ-T 
33.33300 | 535-9403-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9403-2-ND 910.00 |ASML-33.333MHZ-T 
48.00000 | 535-9405-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9405-2-ND 910.00 |ASML-48.000MHZ-T 


ASV Series 
7.0 x 5.0 SMD Oscillators 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V +10% » Frequency Tolerance: EJ: 


+20ppm, -20°C ~ 70°C; EC: +50ppm, -20°C ~ 70°C Features: * HCMOS and TTL compatible 


D Reel® 


Dim. in mm. 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. 
1.84320 | 535-9315-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9315-2-ND 1120.00 | ASV-1.8432MHZ-EJ-T 
3.68640 | 535-9326-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9326-2-ND 1120.00 | ASV-3.6864MHZ-EJ-T 
4.00000 | 535-9329-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9329-2-ND 1120.00 | ASV-4.000MHZ-EJ-T 
7.37280 | 535-9331-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9331-2-ND 1120.00 | ASV-7.3728MHZ-EJ-T 
8.00000 | 535-9332-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9332-2-ND 1120.00 | ASV-8.000MHZ-EJ-T 
10.00000 | 535-9307-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9307-2-ND 1120.00 | ASV-10.000MHZ-EJ-T 
11.05920 | 535-9308-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9308-2-ND 1120.00 | ASV-11.0592MHZ-EJ-T 
12.00000 | 535-9309-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9309-2-ND 1120.00 | ASV-12.000MHZ-EJ-T 
14.31818 | 535-9310-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9310-2-ND 1120.00 | ASV-14.31818MHZ-EJ-T 
14.74560 | 535-9311-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9311-2-ND 1120.00 | ASV-14.7456MHZ-EJ-T 
16.00000 | 535-9312-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9312-2-ND 1120.00 | ASV-16.000MHZ-EJ-T 
16.38400 | 535-9313-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9313-2-ND 1120.00 | ASV-16.384MHZ-EJ-T 
18.43200 | 535-9314-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9314-2-ND 1120.00 | ASV-18.432MHZ-EJ-T 
20.00000 | 535-9316-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9316-2-ND 1120.00 | ASV-20.000MHZ-EJ-T 
24.00000 | 535-9317-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9317-2-ND 1120.00 | ASV-24.000MHZ-EJ-T 
24.57600 | 535-9318-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9318-2-ND 1120.00 | ASV-24.576MHZ-EJ-T 
25.00000 | 535-9319-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9319-2-ND 1120.00 | ASV-25.000MHZ-EJ-T 
27.00000 | 535-9320-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9320-2-ND 1120.00 | ASV-27.000MHZ-EJ-T 
29.49120 | 535-9321-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9321-2-ND 1120.00 | ASV-29.4912MHZ-EJ-T 
30.00000 | 535-9322-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9322-2-ND 1120.00 | ASV-30.000MHZ-EJ-T 
32.00000 | 535-9323-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9323-2-ND 1120.00 |ASV-32.000MHZ-EJ-T 
33.00000 | 535-9324-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9324-2-ND 1120.00 |ASV-33.000MHZ-EJ-T 
33.33300 | 535-9325-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9325-2-ND 1120.00 |ASV-33.333MHZ-EJ-T 
40.00000 | 535-9327-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9327-2-ND 1120.00 |ASV-40.000MHZ-EJ-T 
48.00000 | 535-9328-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9328-2-ND 1120.00 |ASV-48.000MHZ-EJ-T 
50.00000 | 535-9330-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9330-2-ND 1120.00 |ASV-50.000MHZ-EJ-T 
100.00000 | 300-8232-1-ND 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8232-2-ND 1750.00 |ASV-100.000MHZ-E-C-T 
106.25000 | 300-8233-1-ND 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8233-2-ND 1750.00 |ASV-106.250MHZ-E-C-T 
125.00000 | 300-8234-1-ND 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8234-2-ND 1750.00 |ASV-125.000MHZ-E-C-T 
133.33000 | 300-8235-1-ND 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8235-2-ND 1750.00 |ASV-133.330MHZ-E-C-T 
150.00000 | 300-8236-1-ND 7.00 6.00 300-8236-2-ND 2800.00 |ASV-150.000MHZ-E-C-T 


ASVTX-09 Series 
5.0 x 3.2 SMD VCTCXO 


Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm; -30°C ~ 75°C * Frequency Tolerance: +0.5ppm @ 25°C « Operating 
Temperature: -30°C ~ 75°C * Supply Voltage: 3V +5% 


i@pReel* 


Dim. in mm. 


Function 


Vec 


GND 


Output 


VpD 


Fre- Cut Tape T&R 

quency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 

(MHz) | Part No. il 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 

12.80 | 535-9333-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9333-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-12.800MHZ-T 
13.00 | 535-9334-1-ND 8.06 7.53 645 4.84 | 535-9334-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-13.00MHZ-T 
14.40 | 535-9335-1-ND 8.06 7.53 645 4.84 | 535-9335-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-14.400MHZ-T 
16.00 | 535-9336-1-ND 8.06 7.53 645 4.84 | 535-9336-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-16.000MHZ-T 
16.80 | 535-9337-1-ND 8.06 7.53 645 4.84 | 535-9337-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-16.800MHZ-T 
19.20 | 535-9338-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9338-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-19.200MHZ-T 
19.44 | 535-9339-1-ND 8.06 7.53 645 4.84 | 535-9339-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-19.440MHZ-T 
20.00 | 535-9702-1-ND 8.06 7.53 6.45 4.84 | 535-9702-2-ND 3333.00 | ASVTX-09-20.000MHZ-T 
26.00 | 535-9340-1-ND 7.53 6.45 535-9340-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-26.000MHZ-T 


ASVTX11 Series 
3.2 x 2.5 SMD VCTCXO 


Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm; -30°C ~ 75°C »* Operating Temperature: -30°C ~ 75°C * Supply Volt- 
age: 3V +5% 


Dim. in mm. 


Function 


Vec 


N.C. 


GND 


OUTPUT 


N.C. 


Vdd 


Fre- Cut Tape Tape & Reel 

quency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 

(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 {Part No. 

13.000 | 535-9612-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9612-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-13.000MHZ-T 
14.400 | 535-9613-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 | 535-9613-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-14.400MHZ-T 
16.357 | 535-9614-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9614-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-16.357MHZ-T 
16.368 | 535-9615-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9615-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-16.368MHZ-T 
19.200 | 535-9616-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9616-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-19.200MHZ-T 
20.000 | 535-9617-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9617-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-20.000MHZ-T 
24.576 | 535-9618-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9618-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-24.576MHZ-T 
26.000 | 535-9619-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9619-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-26.000MHZ-T 
33.600 | 535-9620-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 | 535-9620-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-33.600MHZ-T 
38.400 | 535-9621-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9621-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-38.400MHZ-T 


ASVV Series 


7.0 x 5.0 SMD VCXO 


Specifications: * Frequency Stability: s5Oppm; 0°C ~ 70°C * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V 
+5% * Pullability @ Voltage: +150ppm @ 3VDC (N152); +100ppm @ 3VDC (N102) 


Dim. in mm. 


Function 


VC 


Tri State 


GND/Case 


Output 


N/C 


VbD 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. i 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. 
1.544 | 535-9343-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9343-2-ND 1848.00 | ASVV-1.544MHZ-N152 
4.096 | 535-9351-1-ND 495 462 3.96 2.97 | 535-9351-2-ND 1848.00 | ASVV-4.096MHZ-N152 
6.176 | 535-9352-1-ND 495 462 3.96 2.97 | 535-9352-2-ND 1848.00 | ASVV-6.176MHZ-N152 
16.384 | 535-9341-1-ND 4.95 462 3.96 2.97 | 535-9341-2-ND 1848.00 | ASVV-16.384MHZ-N152 
19.440 | 535-9342-1-ND 4.95 462 3.96 2.97 | 535-9342-2-ND 1848.00 | ASVV-19.440MHZ-N152 
20.000 | 535-9344-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9344-2-ND 1848.00 | ASVV-20.000MHZ-N152 
27.000 | 535-9345-1-ND 4.95 4.62 396 2.97 | 535-9345-2-ND 1848.00 | ASVV-27.000MHZ-N152 
32.768 | 535-9346-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9346-2-ND 1848.00 | ASVV-32.768MHZ-N152 
35.328 | 535-9347-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9347-2-ND 1848.00 | ASVV-35.328MHZ-N152 
38.880 | 535-9348-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9348-2-ND 1848.00 | ASVV-38.880MHZ-N152 
40.000 | 535-9349-1-ND 4.95 462 3.96 2.97 | 535-9349-2-ND 1848.00 | ASVV-40.000MHZ-N102 
44.736 | 535-9350-1-ND 462 3.96 535-9350-2-ND 1848.00 | ASVV-44.736MHZ-N102 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= ™ CSX325F Series Ceramic 
= CITIZEN SMT Oscillators _Digi@kReel’ 


Specifications: * Frequency Stability: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature Rolls! 
Range: -40°C ~ 85°C _» Storage Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Current Consumption: ROnS 
5mA (<30MHz) / 7mMA Max. (<54MHz) * Duty: 40~60% »* Output Voltage: VOH: 0.8 Vdd Min; i) 
VoL: 0.2Vdd max. * Output Load: CMOS 15pF max. ¢ Rise and Fall Time: 10 nsec max. 


¢ Start-up Time: 10 msec max. ¢ Aging (first year): +2ppm 


Pin i $2" 3.| 
Connection | i 
Open or Vdd 

Gnd no.1 pin 

Out marking 

Vdd 

Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
CSX325FJC — 3.3V 
12.500 | 300-8686-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8686-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC12.500M-UT 
13.500 | 300-8687-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8687-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC13.500M-UT 
20.000 | 300-8688-1-ND 469 438 2.82 | 300-8688-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC20.000M-UT 
22.000 | 300-8689-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8689-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC22.000M-UT 
24.000 | 300-8690-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8690-2-ND | 2075.00/M_| CSX325FJC24.000M-UT 
25.000 | 300-8691-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8691-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC25.000M-UT 
27.000 | 300-8692-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8692-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC27.000M-UT 
40.000 | 300-8693-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8693-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC40.000M-UT 
44.000 | 300-8694-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8694-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC44.000M-UT 
48.000 | 300-8695-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8695-2-ND | 2075.00/M_ | CSX325FJC48.000M-UT 
CSX325FHC — 2.5V 

12.500 | 300-8696-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8696-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC12.500M-UT 
13.500 | 300-8697-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8697-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC13.500M-UT 
20.000 | 300-8698-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8698-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC20.000M-UT 
22.000 | 300-8699-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8699-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC22.000M-UT 
24.000 | 300-8700-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8700-2-ND_ | 2075.00/M | CSX325FHC24.000M-UT 
25.000 | 300-8701-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8701-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC25.000M-UT 
27.000 | 300-8702-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8702-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC27.000M-UT 
40.000 | 300-8703-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8703-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC40.000M-UT 
44.000 | 300-8704-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8704-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC44.000M-UT 
48.000 | 300-8705-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8705-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC48.000M-UT 


CSX325T Series SMD Digi@Dreel’ [iis 
TCXO Oscillators oe [ome 


Specifications: « Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) * Operating Temperature Range: -30°C 
~ 75°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 2.4V ~ 3.0V * Frequency 
Adjustment Range: +8ppm Min. * Current Consumption: 1.5mA (13 ~ 19.68MHz) / 2mA Max. (26MHz) 
* Output Voltage: 0.8Vp-p Min. * Aging (first year): +1ppm 


Pin Connection 


Cut Tape Tape & Reel 
Supply | Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
Voltage| (MHz) | Part No. 1] 10 50 2,000 Part No. 

12.8000 | 300-8718-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T12.800M2-UT10 

28 13.0000 | 300-1100-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M2-UT10 
16.0000 | 300-8721-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.000M2-UT10 
16.3676 | 300-8274-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.3676M2-UT-10 
16.8000 | 300-1101-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.800M2-UT10 
19.2000 | 300-1102-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.200M2-UT10 

28 19.8000 | 300-8724-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.800M2-UT10 
20.0000 | 300-8725-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T20.000M2-UT10 
24.5535 | 300-8276-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T24.5535M2-UT-10 
26.0000 | 300-1103-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M2-UT10 
12.8000 | 300-8719-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T12.800M3-UT10 
13.0000 | 300-1104-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M3-UT10 
16.0000 | 300-8722-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.000M3-UT10 
16.3676 | 300-8275-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.3676M3-UT-10 

3.0 16.8000 | 300-1105-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.800M3-UT10 
19.2000 | 300-1106-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.200M3-UT10 
19.6800 | 300-8723-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.680M3-UT10 
20.0000 | 300-8726-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T20.000M3-UT10 
24.5535 | 300-8277-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T24.5535M3-UT-10 
26.0000 | 300-1107-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M3-UT10 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


CSX-750FCC, FBC, FJC 
Series SMD Oscillators 


SPECIFICATIONS CSX-750FCC CSX-750FBC CSX-750FJC 
Frequency Range (MHz): 1.000 ~ 39.999 | 40.000 ~ 70.000 | 1.000 ~ 39.999 | 40.000 ~ 80.000 
Frequency Stability: C: +100ppm @ (-20°C ~ 70°C) 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
Supply Voltage: Vdd: 5.0V+0.5V Vdd: 3.3V+0.3V | Vdd: 3.3V+0.3V 
Supply Current: 25mA Max. 45mA Max. 15mA Max. 25mA Max. 
Duty TTL Level (1.4V): 40% ~ 60% = = 
CMOS Level (VDD/: 45% ~ 55% 
VOH: 0.9V Min. 
Gutput Voltage: VOL: 0.4V Max. O.1V Max. O.4V Max. 
TTL: 1OTTL Max. = = 
Output Load: cmos: 50pF Max. 30pF Max. 30pF Max. 
Rise & Fall Time: CMOS: | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. 
Start Up Time: 4msec Max. 10msec Max. 4Amsec Max. 10msec Max. 
Input (OE) Voltage: V_IH: 2.0V Min. V IH: 2.0V Min. | V 1H: 0.7VDD Min. 
V IL: 0.8V Max. V IL: 0.4V Max. |V IL: 0.3VDD Max. 
Disable Current: FC, FB 10mA Max. 20mA Max. 5mA Max. —_ 
Stand-by Current: FJ = = = 10yA Max. 


Shock Resistance 


+20ppm Max. (75cm height drop on hardwood board 3 times.) 


Pin Connection 


i VC or Gnd 
2 Gnd 
3 Output 
4 Vec 
Connection Function Thot pin 
VC-TCXO. marking 
TCXO 
Cut Tape Tape & Reel 
Supply | Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
Voltage (MHz) Part No. al 10 50 2,000 Part No. 
13.000 300-8706-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T13.000M2-UT10 
16.000 300-8708-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T16.000M2-UT10 
28 19.200 300-8710-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T19.200M2-UT10 
: 26.000 300-8712-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T26.000M2-UT10 
33.600 300-8714-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T33.600M2-UT10 
38.400 300-8716-1-ND 6.25 4.63 4.13 | 3325.00/M | CSX325T38.400M2-UT10 
13.000 300-8707-1-ND 6.25 4.63 413 | 3325.00/M | CSX325T13.000M3-UT10 
16.000 300-8709-1-ND 6.25 4.63 413 | 3325.00/M | CSX325T16.000M3-UT10 
30 19.200 300-8711-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T19.200M3-UT10 
. 26.000 300-8713-1-ND 6.25 4.63 413 | 3325.00/M | CSX325T26.000M3-UT10 
33.600 300-8715-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T33.600M3-UT10 
38.400 300-8717-1-ND 6.25 463 413 | 3325.00/M | CSX325T38.400M3-UT10 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


CSX532T Series SMD Digi@ Reel’ RoHS 
TCXO Oscillators —— 


Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) Operating Temperature Range: 
-30°C ~ 75°C Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Frequency Adjustment: +8ppm Min./ 
Vcont=Vdd/2+1.0V * Output Voltage: 0.8Vp-p Min. 


Pin Connection 


1 | VC or Gnd 
2 Gnd 
3 Output 
4 Vec 
Cut Tape Tape & Reel 
Supply | Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
Voltage| (MHz) | Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
24 13.0000 | 300-8720-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M1-UT10 
26.0000 | 300-8727-1-ND 6.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M1-UT10 


OE or Standby 


Gnd 


Out 


al 
2 
3 
4 


Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
CSX750FBC 

1.843200 300-7230-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC1.8432M-UT 

3.686400 300-7231-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC3.6864M-UT 

4.000000 300-7232-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC4.000M-UT 

7.372800 300-7233-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC7.3728M-UT 

8.000000 300-7234-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC8.000M-UT 
10.000000 300-7235-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC10.000M-UT 
12.000000 300-7236-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC12.000M-UT 
12.288000 300-7237-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC12.288M-UT 
14.318180 300-7238-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC14.31818M-UT 
14.745600 300-7239-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC14.7456M-UT 
16.000000 300-7240-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC16.000M-UT 
16.384000 300-7241-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC16.384M-UT 
18.432000 300-7242-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC18.432M-UT 
20.000000 300-7243-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC20.000M-UT 
24.000000 300-7244-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC24.000M-UT 
24.576000 300-7245-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC24.576M-UT 
25.000000 300-7246-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC25.000M-UT 
27.000000 300-7247-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC27.000M-UT 
29.491200 300-7248-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC29.4912M-UT 
32.000000 300-7249-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC32.000M-UT 
32.768000 300-7250-1-ND 3.38 3.15 2.70 1120.00/M CSX750FBC32.768M-UT 
33.333000 300-7251-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC33.333M-UT 
35.328000 300-7252-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FBC35.328M-UT 

CSX750FCC 

1.843200 300-7200-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC1.8432M-UT 

3.686400 300-7201-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC3.6864M-UT 

4.000000 300-7202-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC4.000M-UT 

7.372800 300-7203-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC7.3728M-UT 

8.000000 300-7204-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC8.000M-UT 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CITIZEN” CSX-750FCC, FBC, FJC Series Digi@Reel” RoHS Cut Tape Tape & Reel 


. Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
SMD Oscillators (Cont) (MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 _| Part No. 
Cut Tape Tape & Reel 12.288 | 300-8160-1-ND 4.13 338 3.00] — — | CSX750VJB12.288M-UT 
Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 12.352 300-8177-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VKB12.352M-UT 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 12.352 | 300-8161-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8161-2-ND  2100.00/M | CSX750VJB12.352M-UT 
10.000000 | 300-7205-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX7S0FCC10.000M-UT 13.500 | 300-8178-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8178-2-ND | 2800.00/M | CSX750VKB13.500M-UT 
45 oescep pins a ee ae 5 ieee aan Fee Rats sRANKL 13.500 | 300-8162-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8162-2-ND  _ 2800.00/M | CSX750VJB13.500M-UT 
Hn Baas cade ago" | isco ooiiul (Comsorce dsiaiaieun 16.384 | 300-8163-1-ND 413 3.38 3.00 | 300-8163-2-ND 2100.00/M | CSX750VJB16.384M-UT 
44745600 | 300-7209-1-ND 300 28 240 | 1120.00 | CSX750FCC147456M-UT 19.440 | 300-8164-1-ND 413 3.38 3.00 | 300-8164-2-ND 2100.00/M | CSX750VJB19.440M-UT 
16.000000 | 300-7210--ND 338315270 11260 OO/M | CSX750FCC16.000M-UT 24.704 | 300-8167-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8167-2-ND 2100.00/M | CSX750VJB24.704M-UT 
16.384000 | 300-7211-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC16.384M-UT 25.000 | 300-8168-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VJB25.000M-UT 
18.432000 | 300-7212-1-ND 3.38 315 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC18.432M-UT 32.000 | 300-8186-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8186-2-ND __2100.00/M | CSX750VKB32.000M-UT 
20.000000 | 300-7213-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | GCSX750FCC20.000M-UT 32,000 | 300-8170-1-ND 413 3.38 3.00] — — | CSX750VJB32.000M-UT 
24.000000 300-7214-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC24.000M-UT 32.768 300-8171-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VJB32.768M-UT 
pan ee ae a on 0 ae ae Paceicene rat 35.328 | 300-8188-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8188-2-ND  2100.00/M| CSX750VKB35.328M-UT 
27,000000 | 300-7217-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00 | csx750F¢c27.000M-UT 95.928 _ESOGSTIZSTENUN 4.13 3.38 3.00 ES =] CORTSOVIBSS SEEM 
29.491200 | 300-7218-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC29.4912M-UT 
32000000 | 300-7219-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC32.000M-UT 7 . 
32.768000 | 300-7220-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC32.768M-UT CMX309FLC Series Oscillators 
33.333000 | 300-7221-1-ND 338 315 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC33.333M-UT Spacitisicne: 
35.328000 | 300-7222-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC35.328M-UT : : 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- 
40.000000 300-7223-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC40.000M-UT perature: -55°C ~ 125°C »* Supply Voltage: 5V +0.5V » Supply Current: 23mA Max. * Duty @ TTL Level 
44.000000 | 300-7224-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC44.000M-UT (1.4V): 45% ~ 55% » Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.4V (VOH) Min.  Out- 
45.000000 300-7225-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC45.000M-UT put Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 50pF Max. « Rise 
49.152000 300-7226-1-ND 3.38 315: 2.70 CSX750FCC49.152M-UT Time TTL: 8ns Max. ¢ Fall Time TTL: 8ns Max. * Rise Time CMOS: 8ns Max. ¢ Fall Time CMOS: 8ns Max. 


50.000000 300-7227-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC50.000M-UT 


¢ Start-up Time: 4ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 0.8V (VIL) 
60.000000 | 300-7228-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC60.000M-UT Max. ° Disable Current: 12mA Max. * Aging (First Year): 5ppm Max. 
66.666000 300-7229-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC66.666M-UT 
CSX750FJC 
40.000000 300-7253-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FJC40.000M-UT Pin 
44.000000 300-7254-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FJC44.000M-UT Connection ® i 
45.000000 300-7255-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FJC45.000M-UT 1 OE iE 1.52 a 
49.152000 300-7256-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FJC49.152M-UT 2 Gnd ° mS ; Pye) . 
50.000000 300-7257-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FJC50.000M-UT 51! | J 
60.000000 300-7258-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FJC60.000M-UT 3 Out f Lis Price 2 
66.666000 300-7259-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FJC66.666M-UT 4 : 
80.000000 300-8191-1-ND 4.69 4.38 3.75 1750.00/M CSX750FJB80.000M-UT 
80.000000 300-8231-1-ND 3.94 3.68 3.15 1470.00/M CSX750FJC80.000M-UT 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Cut Tape Tape & Reel 
5 ? Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Gitizen 
= (MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
CSX 750A Series High Frequency 1.54400 | 300-7001-1-ND 3.00 2.80 1.80) — — | CMX309FLC1.544MT 


3.07200 | 300-7006-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7006-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072MT 
3.579545 | 300-7007-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7007-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545MT 
6.14400 | 300-7014-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7014-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144MT 
8.19200 | 300-7017-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7017-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.192MT 
9.83040} 300-7018-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC9.8304MT 
11.00000 | 300-7021-1-ND 3.00 280 1.80} 300-7021-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.000MT 
11.28960 | 300-7023-1-ND 3.00 280 1.80} 300-7023-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896MT 
12.35200 | 300-7026-1-ND 3.00 280 1.80} 300-7026-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.352MT 
13.50000 | 300-7027-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7027-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500MT 
14.31818 | 300-7028-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-7028-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.31818MT 
16.38400 | 300-7034-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-7034-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.384MT 


Ceramic Surface Mount Clock Oscillators 


Specifications: RoHS 
* CSX750AC: 10TTL/S0pF, OE, 5.0V operation type »* CSX750AB: 15pF, OE, 3.3V operation |e 
type * Nominal Frequency: CSX750AC/AB 70.0 ~ 140.0MHz »* Operating Temperature: -40°C 2) 
~ 85°C ¢ Supply Voltage: CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 +0.3V * Frequency Stability: B: 
+50ppm(-20°C ~ 70°C) * Current Consumption: 50mA Max (CSX750AC), 30mA Max (CSX750AB) » Duty 
Cycle: 40% ~ 60% (TTL level), 45% ~ 55%(CMOS level) 


Pin Connection 
OE or Standby 


Gnd 16.66660 | 300-7035-1-ND 3.00 280 1.80) 300-7035-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.6666MT 
Out 18.0000 | 300-7037-1-ND 3.00 280 1.80) 300-7037-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.000MT 
Vdd 18.43200 | 300-7038-1-ND 3.00 280 1.80| 300-7038-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.432MT 
19.66080| 300-7039-1-ND 3.00 280 1.80] — — | CMX309FLC19.6608MT 
24.0000 | 300-7042-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-7042-2-ND 1328.00 | CMX309FLC24.000MT 
Rermency || He eur me eee ates 25.17500| 300-7045-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC25.175MT 
(MHz) | Part No. A aecioumetsoe pariNc: 2,000 | Part No. 27.0000 | 300-7046-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7046-2-ND © 1328.00 | CMX309FLC27.000MT 
106.250 | 300-8154-1-ND 413 3.38 3.00] 300-8154-2-ND  2100.00/M| CSX750ABB106.250MTR 28.32200 | 300-7047-1-ND 3.00 280 1.80| — — _| cCxsogFLc2s.322MT 
106.250 | 300-8148-1-ND 413 3.38 3.00] 300-8148-2-ND  2100.00/M| CSX750ACB106.250MTR 28.63636 | 300-7048-1-ND 3.00 280 180) — — | CMXx309FLC28.63636MT 
193.330 [BSOUIISUAIND ES 4.13 3.38 3.00 [RS = | 68X750AGB133.330MTR 29,498928 | 300-7049-1-ND 3.00 280 1.80| — — | CMx309FLC29.498928MT 
30.00000 | 300-7050-1-ND 3.00 280 180] — — _| CMx309FLC30.000MT 
. RoHS Compliant 
CSX-750V Series Voltage 2.45760 | 300-8584-1-ND 263 245 158] — — |] CMX309FLC2.4576M-UT 
i 3.68640 | 300-8587-1-ND 263 245 1.58| 300-8587-2-ND 1162.00 | CMX309FLC3.6864M-UT 
Controlled Crystal Oscillators 4.00000 | 300-8588-1-ND 263 245 158| — — | CMX309FLC4.000M-UT 
Specifications: 4.91520} 300-8590-1-ND 263 245 1.58] 300-8590-2-ND 1162.00 | CMX309FLC4.9152M-UT 
* Supply Voltage: CSX-750VJ: 5.0V +0.5; CSX-750VK: 3.3V +0.3 * Frequency Stability: s50ppm ¢ Pullabil- 6.00000 | 300-8592-1-ND 3.00 2.80 1.80| — a CMX309FLC6.000M-UT 
ity: STROVE =I OORRI: CSIP S0VIE 290 ppIn e Ouiput Currants 10m/A:s Operating Temperature: =20°C 6144001 300-8593-1-ND 3.00 280 180) — — TT CMX309FLC6.144M-UT 
=70°G "2 Duty Cycle: 45%/Min.. 65% Max. 7.37280 | 300-8594-1-ND 3.00 280 180) — — | CMX309FLC7.3728M-UT 
8.00000 | 300-8595-1-ND 263 245 1.58] 300-8595-2-ND 1162.00 | CMX309FLC8.000M-UT 
Pin 8.19200 300-8596-1-ND 263 245 158| — — | CMX309FLC8.192M-UT 
Conneevon 9.83040 | 300-8597-1-ND 263 245 1.58] — — | CMX309FLC9.8304M-UT 
3 13.50000| 300-8603-1-ND 3.00 280 1.80] — — | CMX309FLC13.500M-UT 
#4 14.31818| 300-8604-1-ND 263 245 1.58) 300-8604-2-ND 1162.00 | CMX309FLC14.31818M-UT 
oe sss 15.36000| 300-8606-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC15.360M-UT 
16.38400| 300-8608-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309FLC16.384M-UT 
17.734475 | 300-8609-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-8609-2-ND 1328.00 | CMX309FLC17.734475M-UT 
18.00000| 300-8610-1-ND 3.00 280 1.80] — — | CMX309FLC18.000M-UT 
; = battens 7 crease 18.43200| 300-8611-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309FLC18.432M-UT 
Facies Plot rey 9 Do | ee pany citvene 22.11840| 300-8614-1-ND 263 245 1.58] 300-8614-2-ND 1162.00 | CMX309FLC22.1184M-UT 
qe I 413348300 =r eSx750VKB4096MKUT 24.0000 | 300-8615-1-ND 263 245 158| — — | CMX309FLC24.000M-UT 
4006 WENOTEEININN 413 3a 3.00 i — | esx750V.IB4.O96M<UT 27.0000 | 300-8619-1-ND 263 245 158| — — | CMx309FLC27.000M-UT 
8.000 | 300-8174-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8174-2-ND 2100.00/M | CSX750VKB8.000M-UT 28.32200 | 300-8620-1-ND 263 2.45 1.58] 300-8620-2-ND 1162.00 | CMX309FLC28.322M-UT 
8.000 | 300-8158-1-ND 413 3.38 3.00 | 300-8158-2-ND  2100.00/M | CSX750VJB8.000M-UT 28.63636 | 300-8621-1-ND 3.00 280 1.80} — — | CMX309FLC28.63636M-UT 
8.192 | 300-8175-1-ND 413 3.38 3.00 | — — | CSX750VKB8.192M-UT 30.00000 | 300-8623-1-ND 263 245 1.58] — — | CMX309FLC30.000M-UT 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CITIZEN” 
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CMX309FBC Series Oscillators 


Specifications: 


« Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Supply Voltage: 3.3V +0.3V 

¢ Supply Current: 9mA Max. 

¢ Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 


* Rise Time CMOS: 6ns Max. 

Fall Time CMOS: 6ns Max. 

* Start-up Time: 4ms Max. 

* Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. 

* Output Enable-Voltage: 0.8V (VIL) Max. 
* Disable Current: 5mA Max. 


CMX309HWC Series Oscillators 


Specifications: e Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
~ 125°C * Supply Voltage: 5V +0.5V * Supply Current: 35mA Max. * Duty 


¢ Storage Temperature: -55°C 


@ TTL Level (1.4V): 45% ~ 55% *Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.5V 
(VOH) Min. * Output Voltage: 0.5V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 
50pF Max. * Rise Time TTL: 5ns Max. ¢ Fall Time TTL: S5ns Max. * Rise Time CMOS: 7ns Max. ¢ Fall Time 
CMOS: 7ns Max. * Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable- 
Voltage: 0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 28mA Max. » Aging (First Year): +5ppm Max. 


Pin 
* Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Aging (First Year): +5ppm Max. Connection 
* Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. OE 
Gnd 
Out 
Pin 1.52 | 1.52 ve 
Connection -| i 
OE 
Gnd 
Out Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
Vdd (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
32.7680 | 300-7102-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 
33.3333 | 300-7104-1-ND 3.00 280 1.80 | — — | CMX309HWC33.3333MT 
Cut Tape Tape & Reel 44.2368 | 300-7108-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7108-2-ND 1328.00 | CMX309HWC44.2368MT 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 49.1520 | 300-7110-1-ND 3.00 280 1.80 | — — | CMX309HWC49.152MT 
1.54400 | 300-2101-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2101-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.544MTR 50.0000 | 300-7111-1-ND 319 2.98 1.92 | 300-7111-2-ND 1411.00 | CMX309HWC50.000MT 
4.84320 | 300-2102-1-ND 281 263 169| — — | cMx309FBC1.8432MTR 53.1250 | 300-7112-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7112-2-ND 1328.00 | CMX309HWC53.125MT 
2.00000 | 300-2103-1-ND 281 263 41.69 | 300-2103-2-ND 4245.00 | GMX309FBC2.000MTR 60.0000 | 300-7113-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7113-2-ND 1328.00 | CMX309HWC60.000MT 
66.6667 | 300-7116-1-ND 3.00 280 1.80 | — — | CMX309HWC66.6667MT 
2.45760 | 300-2105-1-ND 2.81 2.63 1.69 | — — | CMX309FBC2.4576MTR 
RoHS Compliant 
3.68640 | 300-2106-1-ND 281 263 1.69) — — | CMX309FBC3.6864MTR 
32.0000 | 300-8624-1-ND 263 245 1.58 | 300-8624-2-ND 1162.00 | CMX309HWC32.000M-UT 
4.00000 | 300-2107-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2107-2-ND 1245.00 | CMX309FBC4.000MTR 
32.7680 | 300-8625-1-ND 263 245 1.58 | — — | CMX309HWC32.768M-UT 
5.00000 | 300-2108-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2108-2-ND 1245.00 | CMX309FBC5.000MTR 43.0000 | 300-8626-1-ND 263 245 158| — — | cmxgooHwe33.o00m-UT 
8.00000 | 300-2109-1-ND 2.81 2.63 1.69 | — — | CMX309FBC8.000MTR 48.0000 | 300-8629-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8629-2-ND 1162.00 | CMX309HWC48.000M-UT 
8.19200 | 300-2110-1-ND 2.81 2.63 1.69 | — — | CMX309FBC8.192MTR 50.0000 | 300-8631-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309HWC50.000M-UT 
9.83040 | 300-2111-1-ND 281 263 1.69) — — | CMX309FBC9.8304MTR 
14.74560 | 300-2118-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2118-2-ND 1245.00 | CMXSO9FBC14.7456MTR CMX309HBC Series Oscillators 
Specifications: 
16.00000 SOC Taube 2.81 263 1.69 ee _ CMX309FBC16.000MTR * Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- 
e a v Gul perature: -55°C ~ 125°C »* Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Duty Cycle @ CMOS Level: 40% ~ 60% * Output 
16,38400 (SOROS 2.81 2.63 1.69 aD 1289.00," | CMXSOOFBCI6.284MTR Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Rise Time CMOS: 6ns Max. ¢ Fall Time 
CMOS: 6ns Max. « Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2.4V (VIH) Min. * Output Enable- 
~ -1- 2.81 2.63 1.69 | — _ 
18.4320 Eo ND CMXSOOFBCLE.432MTR Voltage: 0.6V (VIL) Max. * Output Load CMOS: 30pF Max. » Disable Current: 15mA Max. * Aging (First 
20.00000 | 300-2122-1-ND 281 263 169) — — | CMX309FBC20.000MTR Year): sSppm Max. 
24.00000 | 300-2123-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2123-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.000MTR 
RoHS Compliant Pin 
Connection 
1.00000 | 300-8366-1-ND 263 245 158 | — — | CMX309FBC1.000M-UT 1. OE 
2 Gnd 
1.84320 | 300-8368-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8368-2-ND 1162.00 | CMX309FBC1.8432M-UT 3 Out 
4 Vdd 
2.00000 | 300-8369-1-ND 2.63 245 1.58 | — — | CMX309FBC2.000M-UT 
2.45760 | 300-8371-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309FBC2.4576M-UT 
3.68640 | 300-8372-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8372-2-ND 1162.00 | CMX309FBC3.6864M-UT Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
5.00000 | 300-8374-1-ND 263 245 158 | — — | cxsogrecs.ooom-uT AE [Mare laa OO ARAN! HOO /MEartiNo: 
32.0000 | 300-2200-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2200-2-ND 1245.00 CMX309HBC32.000MTR 
- -1- 2.63 2.45 1.58 - -2- 1162.00 | 
8.00000 eo es aaa) SUED CNIxsOgEBG OOOM:UT 32.7680 | 300-2201-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2201-2-ND 1245.00 CMX309HBC32.768MTR 
8.19200 | 300-8376-1-ND 263 2.45 1.58 | 300-8376-2-ND 1162.00 | CMX309FBC8.192M-UT 33.0000 | 300-2202-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2202-2-ND 1245.00 CMX309HBC33.000MTR 
9.83040 | 300-8377-1-ND 263 245 158| — — | cwx309rBc9.8304M-UT 33.3333 | 300-2203-1-ND 2.81 2.63 1.69| 300-2203-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.3333MTR 
1431818 | 300-8383-1-ND 263 245 158| — — | cwxao9rBc14.31818M-UT 36.8640 | 300-2204-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2204-2-ND 1245.00 CMX309HBC36.864MTR 
53.1250 | 300-2208-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2208-2-ND 1245.00 CMX309HBC53.125MTR 
14.74560 | 300-8384-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8384-2-ND 1162.00 CMX309FBC14.7456M-UT 7 
RoHS Compliant 
16.00000 | 300-8385-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8385-2-ND 1162.00 CMX309FBC16.000M-UT 32.0000 | 300-8393-1-ND 2.63 2.45 158) — — | CMX309HBC32.000M-UT 
16.38400 | 300-8386-1-ND 2.63 2.45 1.58] — — | CMX309FBC16.384M-UT 32.7680 | 300-8394-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8394-2-ND 1162.00 | CMX309HBC32.768M-UT 
33.0000 | 300-8395-1-ND 2.63 245 1.58) — =_ CMX309HBC33.000M-UT 
18.43200 | 300-8387-1-ND 263 245 158 | — — CMX309FBC18.432M-UT 
33.3333 | 300-8396-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8396-2-ND 1162.00 CMX309HBC33.3333M-UT 
24.0000 [RSC es orang 263 245 1.58 fia — GNxsOgEBG24-00NEUT: 40.0000 | 300-8398-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8398-2-ND 1162.00 CMX309HBC40.000M-UT 
25.00000 ) 300-8391-1-ND 2.63 245 1.58 | — — | CMX309FBC25.000M-UT 48.0000 | 300-8399-1-ND 2.63 2.45 1.58| 300-8399-2-ND 1162.00 | CMX309HBC48.000M-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SSCITIZEN” 32.768kHz Tuning Fork Crystals 


SPECIFICATIONS: 

« Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 
85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C « Drive Level: 
1pW ° Aging (First Year): +3ppm Max. @ 25°C +3°C 
FEATURES: 

CMR200T Series: * Lead formed SMD type with embossed 
tape * Automatic mounting and reflowable type * Most ap- 
propriate for clock source for portable and other various equip- 
ment with low power consumption 


CMJ206T Series: * High-density mounting SMD with jacket 
* Automatic mounting and reflowable type * Most appropriate 
for clock source for portable and other various equipment with 
low power consumption 


CM130 Series: «Most appropriate for high-density circuit 
board by the small surface mount type * Embedded with heat 
resistant cylinder type crystal bring highly stable characteris- 
tics * Suitable for small mobile telecommunications devices 


CM315 and CM415 Series: * Tuning fork crystal with ceramic 
package type ¢ High-density SMD type » High-stability as- 
sured with tight vacuum sealing * Most appropriate for por- 
table devices and mobile telecommunications devices 


CM519 Series: * Tuning fork crystal with ceramic package 
type * Small and thin packaging and light weight * Most ap- 
propriate for portable devices and mobile telecommunications 


Dimensions (mm) 


devices i 5 i Series 5 WwW H (max.) 
CM200S Series: e Embedded with heat resistant cylinder type [aaa a CM315 3.2 1.5 0.9 
crystal bring highly stable characteristics * Automatic mount- A ; cM415 44 15 09 
ing and reflowable type * Most appropriate for clock source beset = — 
for portable and automotive equipment with low power con- M519 4.9 1.8 1.0 
sumption. 
Load Shunt Frequency ESR a Cut Tape as Tape and Reel AK 
Capacitance | Capacitance | Tolerance @ @ 25°C Digi-Key Price Each Digi-Key Citizen 
Fig. (pF) (pF) 25°C (Max.) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cylinder Type Tuning Fork Crystals — SMT 
6.0 +20ppm 50kQ 300-8341-1-ND 63 54 At 300-8341-2-ND 2,000 252.00/M CMR200T32.768KDZB-UT 
a 7.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8736-1-ND 63 54 At 300-8736-2-ND 2,000 252.00/M CMR200T32.768KDZY-UT 
12.5 +20ppm 50kQ 300-8340-1-ND 63 54 At 300-8340-2-ND 2,000 252.00/M CMR200T32.768KDZF-UT 
2 6.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8664-1-ND 77 66 50 300-8664-2-ND 3,000 308.00/M CMJ206T32.768KDZB-UT 
12.5 +20ppm 50kQ 300-8663-1-ND 77 66 50 300-8663-2-ND 3,000 308.00/M CMJ206T32.768KDZF-UT 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
3 12.5 1.20 +20ppm 65kO 300-8633-1-ND 94 wt 68 300-8633-2-ND 3,000 619.00/M CM130 32.768KDZF-UT 
7.0 +20ppm 70kQ 300-8730-1-ND 2.28 1.95 1.47 300-8730-2-ND 3,000 1183.00/M CM315 32.768KDZY-UT 
9.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8729-1-ND 2.28 1.95 1.47 300-8729-2-ND 3,000 1183.00/M CM315 32.768KDZC-UT 
12.5 +20ppm 70kQ 300-8728-1-ND 2.28 1.95 1.47 300-8728-2-ND 3,000 1183.00/M CM315 32.768KDZF-UT 
7.0 +20ppm 70kQ 300-8732-1-ND 1.93 1.65 1.24 300-8732-2-ND 3,000 1001.00/M CM415 32.768KDZY-UT 
4 9.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8731-1-ND 1.93 1.65 1.24 300-8731-2-ND 3,000 1001.00/M CM415 32.768KDZC-UT 
12.5 +20ppm 70kQ 300-8193-1-ND 1.93 1.65 1.24 300-8193-2-ND 3,000 1001.00/M CM415 32.768KDZF-UT 
7.0 +20ppm 70kQ 300-8734-1-ND 1.58 1.35 1.02 300-8734-2-ND 3,000 819.00/M CM519 32.768KDZY-UT 
9.0 1.33 +20ppm 70kQ 300-8733-1-ND 1.58 1.35 1.02 300-8733-2-ND 3,000 819.00/M CM519 32.768KDZC-UT 
12.5 +20ppm 70kQ 300-8194-1-ND 1.58 1.35 1.02 300-8194-2-ND 3,000 819.00/M CM519 32.768KDZF-UT 
6.0 +20ppm 50kQ 300-8317-1-ND 84 72 54 300-8317-2-ND 3,000 437.00/M CM200S32.768KDZB-UT 
5 12.5 1.35 +20ppm 50kQ 300-8305-1-ND 84 72 54 300-8305-2-ND 3,000 437.00/M CM200S32.768KDZF-UT 
12.5 +30ppm 50kQ 300-8735-1-ND 84 72 54 300-8735-2-ND 3,000 437.00/M CM200S32.768KAZF-UT 


CS325 Series 
Miniature SMT Crystals _pjigigDpeer’ 


SPECIFICATIONS: 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C * Frequency Stability: +50ppm (-10°C ~ 
60°C) * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C *Load Capacitance: 18pF * Shunt Capacitance: 5.0pF Max. ¢ Drive 
Level: 10W (100”HW Max.) * Insulation Resistance: 500MQ Min. 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Part No. 

13.000 300-8665-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8665-2-ND 840.00/M CS325 13.000MABJ-UT 
13.5600 300-8666-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8666-2-ND 840.00/M CS325 13.560MABJ-UT 

14.31818 300-8667-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8667-2-ND 840.00/M CS325 14.31818MABJ-UT 
16.0000 300-8668-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8668-2-ND 840.00/M CS325 16.000MABJ-UT 
16.3840 300-8669-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8669-2-ND 840.00/M CS325 16.384MABJ-UT 
18.4320 300-8670-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8670-2-ND 840.00/M CS325 18.432MABJ-UT 
19.2000 300-8671-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8671-2-ND 840.00/M CS325 19.200MABJ-UT 
24.0000 300-8672-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8672-2-ND 840.00/M CS325 24.000MABJ-UT 
24.5760 300-8673-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8673-2-ND 840.00/M CS325 24.576MABJ-UT 
25.0000 300-8674-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8674-2-ND 840.00/M CS325 25.000MABJ-UT 
26.0000 300-8675-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8675-2-ND 840.00/M CS325 26.000MABJ-UT 
27.0000 300-8676-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8676-2-ND 840.00/M CS325 27.000MABJ-UT 
28.6363 300-8677-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8677-2-ND 840.00/M CS325 28.6363MABJ-UT 
30.0000 300-8678-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8678-2-ND 840.00/M CS325 30.000MABJ-UT 
32.0000 300-8679-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8679-2-ND 840.00/M CS325 32.000MABJ-UT 
33.0000 300-8680-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8680-2-ND 840.00/M CS325 33.000MABJ-UT 
33.3333 300-8681-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8681-2-ND 840.00/M CS325 33.3333MABJ-UT 
40.0000 300-8682-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8682-2-ND 840.00/M CS325 40.000MABJ-UT 
44.0000 300-8683-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8683-2-ND 840.00/M CS325 44.000MABJ-UT 
48.0000 300-8684-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8684-2-ND 840.00/M CS325 48.000MABJ-UT 
53.1250 300-8685-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8685-2-ND 840.00/M CS325 53.125MABJ-UT 
Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= CITIZEN” 
CS10 Series Ceramic Surface 
Mount Crystals 


Specifications: * Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
¢ Drive Level: 50uW Maximum 


85°C 


¢ Frequency Tolerance: +30ppm 


Digi@Reel” 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 
*Load Capacitance: 18.0pF 


¢ Equivalent Series Resistance (ESR): 500 Maximum ¢ Operating Mode: Fundamental 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
12.000000 | 300-8089-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8089-2-ND 630.00/M | CS10 12.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8090-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8090-2-ND 630.00/M | CS10 12.288MABJ-UT 
12.500000 | 300-8091-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8091-2-ND 630.00/M | CS10 12.500MABJ-UT 
13.560000 | 300-8092-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8092-2-ND 630.00/M | CS10 13.560MABJ-UT 
14.318180 | 300-8093-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8093-2-ND 630.00/M | CS10 14.31818MABJ-UT 
14.745600 | 300-8094-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8094-2-ND 630.00/M | CS10 14.7456MABJ-UT 
16.000000 | 300-8096-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8096-2-ND 630.00/M | CS10 16.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8098-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8098-2-ND 630.00/M | CS10 18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8100-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8100-2-ND 630.00/M | CS10 19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8101-1-ND 1.24 1.02.90 | 300-8101-2-ND 630.00/M | CS10 20.000MABJ-UT 
22.118400 | 300-8102-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8102-2-ND 630.00/M | CS10 22.1184MABJ-UT 
24.000000 | 300-8103-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8103-2-ND 630.00/M | CS10 24.000MABJ-UT 
24.576000 | 300-8104-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8104-2-ND 630.00/M | CS10 24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8105-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8105-2-ND 630.00/M | CS10 25.000MABJ-UT 
27.000000 | 300-8106-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8106-2-ND 630.00/M | CS10 27.000MABJ-UT 
28.636360 | 300-8107-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8107-2-ND 630.00/M | CS10 28.63636MABJ-UT 
33.000000 | 300-8112-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8112-2-ND 630.00/M | CS10 33.000MABJ-UT 
40.000000 | 300-8114-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8114-2-ND 630.00/M | CS10 40.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-8115-1-ND 1.24 1.02.90 | 300-8115-2-ND 630.00/M | CS10 48.000MABJ-UT 


CS20 Series Ceramic 


Surface Mount Crystals 


Digi@Reel” = 


Specifications: 


Equivalent Series Resistance (ESR Q Maximum) 


CM250S Series Quartz Crystals 


Digi®Reel° 


Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Storage Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C * Load Capacitance: 12.5pF * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF Drive Level: 
1yW Maximum = Insulation Resistance: 500MO Minimum « Aging (First Year): +5ppm Maximum 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 

(kHz) Part No. J 10 50 | PartNo. 3,000 Part No. 

60.000 | 300-2018-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2018-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZFT 
60.005 | 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20] 300-2019-2-ND 864.00/M | CM250S60.005KAZFT 
65.536 | 300-2020-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2020-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZFT 
75.000 | 300-2021-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2021-2-ND 864.00/M | CM250S75.000KAZFT 
76.790 | 300-2022-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M | CM250S76.790KAZFT 
76.800 | 300-2023-1-ND 1.65 1.35 1.20|— —_ | CM250S76.800KAZFT 
76.810 | 300-2024-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2024-2-ND 864.00/M | CM250S76.810KAZFT 
77.500 | 300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2025-2-ND 864.00/M | CM250S77.500KAZFT 
77.503 _| 300-2026-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2026-2-ND 864.00/M | CM250S77.503KAZFT 

RoHS Compliant 
32.000 | 300-8309-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8309-2-ND 720.00/M | CM250S32.000KAZF-UT 
40.000 | 300-8310-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8310-2-ND 720.00/M | CM250S40.000KAZF-UT 
60.000 | 300-8311-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8311-2-ND 720.00/M | CM250S60.000KAZF-UT 
65.536 | 300-8312-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8312-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZF-UT 
75.000 | 300-8313-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8313-2-ND 720.00/M_| CM250S75.000KAZF-UT 
76.800 | 300-8314-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8314-2-ND 720.00/M | CM250S76.800KAZF-UT 
96.000 | 300-8315-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8315-2-ND 720.00/M | CM250S96.000KAZF-UT 
100.000 | 300-8316-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8316-2-ND 720.00/M | CM250S100.000KAZF-UT 


CM309S Series Plastic 
Surface Mount Crystals 


Specifications: 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


¢ Drive Level: 100UW Maximum 


¢ Load Capacitance: 18.0pF 


¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 


tag 125 MaxrFa| 


9.4 


+108 08+ 


Digi@Reel’” 


Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 
F ESR 
requency (0 Max.) 
3.579545MHz < fo < 3.6864MHz| 200 
4MHz < fo < 5.5296MHz 150 
6MHz < fo < 9.6MHz 100 
10MHz < fo < 29.4912MHz 50 
32MHz < fo < 33.8688MHz 100 
36MHz < fo < 66.6666MHz 80 


© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency ESR Mode 7 
¢ Drive Level: 100uW Maximum 3.579545MHz < fo < 3.6864MHz | 200 } ° Mee 
* Frequency Tolerance: +30ppm 4.0MHz < fo < 5.0MHz 150 Ege 
+ Load Capacitance: 18.0pF 6.0MHz < fo < 8.0MHz 100 Fundamental #1 #2 
* Frequency/Temperature: +50ppm, 10.0MHz s fo < 12.288MHz 80 
-10°C ~ 60°C 14.7456MHz < fo < 25.0MHz 50 Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
; 11.6 (MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
obs 5.08 5.120000 | 300-2036-1-ND 1.10 90  .80 | 300-2036-2-ND 664.00 | CM309S5.120MABJTR 
8.000156 | 300-2038-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309$8.000156MABJTR 
9.600000 | 300-2041-1-ND 1.10 90 .80 | 300-2041-2-ND 664.00 | CM309S9.600MABJTR 
10.240000 | 300-8052-1-ND 1.10 .90 80 | 300-8052-2-ND 664.00 | CM309S10.240MABJTR 
12.352000 | 300-2042-1-ND 1.10 90  .80 | 300-2042-2-ND 664.00 _| CM309S12.352MABJTR 
73500000 | 300-2044-1-ND 110 90 80 | — — | CM309S13.500MABJTR 
15.000000 | 300-8059-1-ND 1.10 90 80 | 300-8059-2-ND 664.00 | CM309S15.000MABJTR 
16.000312 | 300-2045-1-ND 1.10 90 80 | 300-2045-2-ND 664.00 | CM309S16.000312MABJTR 
16.257000 | 300-2046-1-ND 1.10 90 80 | 300-2046-2-ND 664.00 | CM309S16.257MABJTR 
ar ETRE 16.384000 | 300-2047-1-ND 110 90 .80 | — —_ | CM309S16.384MABJTR 
ut Tape ape ee} & or . Eo 
Frequency) |(Digi’Key PaeSEAGh Digi-Key Pacing (chen 76.934400 | 300-2048-1-ND 110 90  .80 | 300-2048-2-ND 664.00 | CM309S16.9344MABJTR 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 17.734475 | 300-2049-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S17.734475MABJTR 
3.579545 |300-8116-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8116-2-ND 560.00/M | CS20 3.579545MABJ-UT 18.000000 | 300-2050-1-ND 1.10 .90 80 | 300-2050-2-ND 664.00 | CM309S18.000MABJTR 
eee See oa Bh 20 7 saoecaceetly Ete S20 68 MAB UT 18.869000 | 300-2051-1-ND 1.10 90 80 | 300-2051-2-ND 664.00 | CM309S18.869MABJTR 
4096000 |300-8119-1-ND 110 90 80 | 300-8119-2-ND 560.00/M_ | CS20 4.096MABJ-UT 19.660800 [SUGSS0GDSERDR 110 90 80 TESDUASOES2DE 664.00 | CM300S19.6608MABJTR 
4.915200 |300-8120-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8120-2-ND 560.00/M_| CS20 4.9152MABJ-UT 25.175000 | 300-2053-1-ND 1.10 .90 .80 | — — | GM309S25.175MABJTR 
5.000000 |300-8121-1-ND 1.10 90 .80 | 300-8121-2-ND  _560.00/M | CS205.000MABJ-UT 28.000000 | 300-2054-1-ND 1.10 .90 80 | 300-2054-2-ND 664.00 | CM309S28.000MABJTR 
6.000000 | 300-8122-1-ND 110 90  .80 | 300-8122-2-ND  560.00/M | CS20 6.000MABJ-UT -2055-1- -2055-2- 
6.144000 | 300-8123-1-ND 1.32 1.08  .96 | 300-8123-2-ND  560.00/M | CS20 6.144MABJTR nae ie a : is . _ ocucaog 864.00 pr teeepecte 
7.372800 |300-8124-1-ND 110 90  .80 | 300-8124-2-ND 560.00/M_ | CS20 7.3728MABJ-UT 1 lee 1D) al 50 ie = ; 
8.000000 | 300-8126-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8126-2-ND __—_560.00/M_| CS20 8.000MABJ-UT 32.768000 | 300-8077-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8077-2-ND _ 664.00_| CM309S32.768MABJTR 
70.000000 |300-8127-1-ND 1.10 90 80 |300-8127-2-ND  _560.00/M | CS20 10.000MABJ-UT 33.000000 | 300-8078-1-ND 110 90 80 | — — | CM309S33.000MABJTR 
11.059200 | 300-8128-1-ND 1.10 90 .80|300-8128-2-ND  560.00/M | CS20 11.0592MABJ-UT 
11.289600 | 300-8129-1-ND 110 90 80 |300-8129-2-ND 560.00/M_| CS20 11.2896MABJ-UT 93-868000 [Reeocganag 110 20 80 OU aNE §—864.00 | CMa0aS99.2688MABJTR 
12.000000 |300-8130-1-ND 1.10 90 — .80 | 300-8130-2-ND 560.00/M | CS20 12.000MABJ-UT 36.000000 | 300-8080-1-ND 1.10 .90 80 ) — — | CM309S36.000MABJTR 
12.288000 |300-8131-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8131-2-ND___—_560.00/M_| CS20 12.288MABJ-UT 48.000000 | 300-8082-1-ND 1.10 .90  .80 | 300-8082-2-ND 664.00 | CM309S48.000MABJTR 
14.745600 | 300-8133-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8193-2-ND  _560.00/M | CS20 14.7456MABJ-UT -8085-1- ae = 
NT ary i) Gas  eMAB 53.125000 | 300-8085-1-ND 1.10 90 80 CM309$53.125MABJTR 
16.000000 | 300-8135-1-ND 1.10 90 80 | 300-8135-2-ND 560.00/M | CS20 16.000MABJ-UT 80.000000 | 300-8086-1-ND 1.10 .90 80 | — — | €M309S60.000MABJTR 
19.440000 | 300-8138-1-ND 1.32 1.08  .96 | 300-8138-2-ND  560.00/M | CS20 19.440MABJTR 66.666600 | 300-8088-1-ND 1.10 90 80 | — —_| CMs09se6.6666MABJTR 
20.000000 | 300-8139-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8139-2-ND __—_560.00/M_| CS20 20.000MABJ-UT RoHS Compliant 
20.480000 [300-8140-1-ND 1.32 1.08 96 |— —[CS20 20.480MABJTR 
2.118400 | 300-8141-1-ND 110 90 80 | 300-8141-2-ND  560.00/M_ | CS20 22.1184MABJ-UT 3.570545 cg S77 C8 eee $= 504.00 | CM30959.570545MABI-UT 
24.576000 | 300-8143-1-ND 1.10 .90 — .80 | 300-8143-2-ND 560.00/M | CS20 24.576MABJ-UT 3.686400 | 300-8635-1-ND 94.77 __—.68_| 300-8635-2-ND 564.00 _| CM309S3.6864MABJ-UT 
25.000000 |300-8144-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8144-2-ND _—_560.00/M_| CS20 25.000MABJ-UT (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CITIZEN” CM309S Series Plastic Surface Reel” carne Tape & Reel 
Mount Crystals (Cont.) Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
(MHz) Part No. il 10 50 1,000 Part No. 
x cutee | Taye & Reel) 33333300 | 300-4060ND ts1 —130-~—«-88 | 756.00 _| GMOBASS S3SaMABIT 
Sates High Key a nee ach eee, | Duley eens | caizea 33.868800 | 300-4061-1-ND 151 1.30.98 756.00 | CM309A33.8688MABJT 
- - - - 40.000000 300-4063-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A40.000MABJT 
4.000000 | 300-8636-1-ND 94 .77 68 | 300-8636-2-ND 564.00 CM309S4.000MABJ-UT 49.152000 300-4065-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A49.152MABJT 
4.096000 | 300-8637-1-ND .94 .77 .68 | 300-8637-2-ND 564.00 CM309S4.096MABJ-UT 0.000000 ee ae 13 ie ee 7600 eee a ae 
vom |eoce = 2 n|moeee si loomemuent ||| Ses | oro i 18 8 | feo | Seomegmial 
: : . . : : 64.000000 300-4069-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A64.000MABJT 
5.120000 | 300-8319-1-ND 96 .79 .70 | 300-8319-2-ND 581.00 CM309S5.120MABJ-UT 66.666600 300-4070-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A66.6666MABJT 
5.529600 | 300-8320-1-ND .96 .79 .70 | 300-8320-2-ND 581.00 CM309S5.5296MABJ-UT 
6.000000 | 300-8639-1-ND 94 .77 68 | 300-8639-2-ND 564.00 _| CM309S6.000MABJ-UT CM309B 
6.144000 | 300-8640-1-ND .94 .77 .68 | 300-8640-2-ND 564.00 CM309S6.144MABJ-UT 
7.372800 | 300-8641-1-ND 94 .77 68 | 300-8641-2-ND 564.00 _| CM309S7.3728MABJ-UT a Cut Tape Tape &Reel | 
8.000000 | 300-8642-1-ND 94 77 68 | 300-8642-2-ND 564.00 _| cM309S8.000MABJ-UT ae? | Fee et rela pring of cuzen 
8.000156 | 300-8321-1-ND 96 .79 .70 | 300-8321-2-ND 581.00 | CM309S8.000156MABJ-UT 2096000 1 300-410451-ND a 1 CM30984 OJGMABIT 
8.192000 | 300-8322-1-ND .94 .77 .68 | 300-8322-2-ND 564.00 CM309S8.192MABJ-UT 5.120000 300-4107-1-ND 1.51 1.30 98 = CM309B5.120MABJT 
9.216000 | 300-8323-1-ND .96 .79 .70 | 300-8323-2-ND 581.00 CM309S9.216MABJ-UT 7.680000 300-4112-1-ND 1.51 1.30 98 = CM309B7.680MABJT 
40.000000 | 300-8643-1-ND 94 .77 .68 | 300-8643-2-ND 564.00 | CM309S10.000MABJ-UT peer) cet ee ee ee esr avec trea 
10.240000 | 300-8644-1-ND 94 77 .68 | 300-8644-2-ND 564.00 | CM309S10.240MABJ-UT 9.830400 | 300-4118-1-ND 51 1.30 98 756.00 CM309B9.8304MABJT 
11.059200 | 300-8645-1-ND 94 .77 .68 | 300-8645-2-ND 564.00 CM309S11.0592MABJ-UT aaboebR sus a ae ; a ie a Tee Se OE SORA 
12.000000 | 300-8646-1-ND 94 .77 .68 | 300-8646-2-ND 564.00 CM309S12.000MABJ-UT 42°352000 300-4126-1-ND { ea 130 08 rn CM309B12 352MABIT 
12.288000 | 300-8647-1-ND 94 .77 68 | 300-8647-2-ND 564.00 | CM309S12.288MABJ-UT 42500000 | 300-4127-1-ND ‘si «13088 756.00 | CM309B12.500MABIT 
12.352000 | 300-8324-1-ND 96 .79 .70 | 300-8324-2-ND 581.00 CM309S12.352MABJ-UT 15.360000 300-4132-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B15.360MABJT 
12.500000 | 300-8325-1-ND 94 .77 68 | 300-8325-2-ND 564.00 CM309S12.500MABJ-UT 16.000312 300-4134-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B16.000312MABJT 
73500000 | 300-8326-1-ND 94. 77 68 | 300-8326-2-ND 564.00 | CM309S13.500MABJ-UT eg) oe ae ae apy Cae ro ie 
14.318180 | 300-8648-1-ND 94 .77 .68 | 300-8648-2-ND 564.00 | CM309S14.31818MABJ-UT 18.000000 300-4140-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B18.000MABJT 
14.745600 | 300-8649-1-ND 94 .77  .68 | 300-8649-2-ND 564.00 | CM309S14.7456MABJ-UT an es ae ; 2 en 2 ene EA EASE 
15.000000 | 300-8650-1-ND .94 77  .68 | 300-8650-2-ND 564.00 | CM309S15.000MABJ-UT 24,000000 300-4147-1-ND 151 130 08 756.00 CM309B24 OOOMABIT 
16.000000 | 300-8651-1-ND 94.77 _.68 | 300-8651-2-ND 564.00 _| CM309S16.000MABJ-UT 95175000 | 300-4150-1-ND 151 130~— 98 — | CM309B25 175MABJT 
16.384000 | 300-8327-1-ND .94 77  .68 | 300-8327-2-ND 564.00 | CM309S16.384MABJ-UT 28.000000 300-4152-1-ND 1.51 1.30 98 = CM309B28.000MABJT 
16.934400 | 300-8328-1-ND .96 .79 .70 | 300-8328-2-ND 581.00 | CM309S16.9344MABJ-UT 2.000000) 300-4157-1-ND 151 1.30.98 756.00 | CM309B32.000MABJT 
17.734475 | 300-8329-1-ND 96 .79 70 | 300-8329-2-ND 581.00 | CM309S17.734475MABJ-UT PERT E| coho nea ee ee Se eee ee Teer 
18.000000 | 300-8330-1-ND .94 .77  .68 | 300-8330-2-ND 564.00 | CM309S18.000MABJ-UT 33.868800 300-4161-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B33.8688MABJT 
18.432000 | 300-8652-1-ND 94 .77  .68 | 300-8652-2-ND 564.00 | CM309S18.432MABJ-UT #Bgn0nne a a +B i 4 +3 a p6.00 eae eT 
19.660800 | 300-8653-1-ND 94 .77  .68 | 300-8653-2-ND 564.00 | CM309S19.6608MABJ-UT 50000000 300-4166-1-ND 154 130 98 756.00 CM309B50 OOOMABJT 
20.000000 | 300-8654-1-ND 94 77 .68 | 300-8654-2-ND 564.00 | CM309S20.000MABJ-UT 53.125000 | 300-4167-1-ND 151 1.30 98 756.00 CM309B53.125MABJT 
22.118400 | 300-8655-1-ND 94 .77 .68 | 300-8655-2-ND 564.00 | CM309S22.1184MABJ-UT SOOO SOG sus aes an ae] q ay 2 756.00 Be OBEY OPP 
24.000000 | 300-8656-1-ND 94 .77 .68 | 300-8656-2-ND 564.00 | CM309S24.000MABJ-UT : ‘ an : ‘ . an 4 
24.576000 | 300-8331-1-ND 94 .77 .68 | 300-8331-2-ND 564.00 | CM309S24.576MABJ-UT B6.605800 SOUS CSIEND 15H iat a 256.00 GNISO9B65,C656MABIT. 
25.000000 | 300-8657-1-ND 94 77 .68 | 300-8657-2-ND 564.00 | CM309S25.000MABJ-UT e For Tapes Reel Paria: onanget-ND ito e/ND: 
25.175000 | 300-8332-1-ND 96 .79 .70 | 300-8332-2-ND 581.00 | CM309S25.175MABJ-UT 
27.000000 | 300-8658-1-ND 94 .77 .68 | 300-8658-2-ND 564.00 | CM309S27.000MABJ-UT H ® 
28.322000 | 300-8333-1-ND 96 .79 .70 | 300-8333-2-ND 581.00 | CM309S28.322MABJ-UT HCM49 Series Surface Reel 
29.491200 | 300-8659-1-ND 94 .77  .68 | 300-8659-2-ND 564.00 | CM309S29.4912MABJ-UT 
32.000000 | 300-8660-1-ND 96 .79 .70 | 300-8660-2-ND 581.00 | CM309S32.000MABJ-UT M ou nt Cc rystal S 
40.000000 | 300-8300-1-ND 94 77 .68 | 300-8300-2-ND 564.00 | CM309S40.000MABJ-UT Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Frequency Stability: +50ppm, -10°C ~ 60°C * Operat- 
48.000000 | 300-8662-1-ND 94 .77 .68 | 300-8662-2-ND 564.00 | CM309S48.000MABJ-UT ing Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C *Load Capacitance: 18.0pF 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Maximum ~ 100uUW * Insulation Resistance: 500MQ Minimum « Aging (First 
Year): +5ppm Maximum 
CM309 Series Crystals == 10.5 Max—~| 4 Equivalent Series Resistance 
Specifications: Equivalent Series Resistance (ESR, R1) “So Tf ane Fre ves Ri) (0 Se 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm »* Frequency/ Frequency ESR Mode ki —- a ave =F renin S00 
Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C « Operat- aOSEMEE = S1OMA 760 0.15 Max 0.64 [— 11.5 Max Pala: Z 
ing Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- ‘ aegis 4.0MHZ < fo < 6.0MHz 150 
perature: -55°C ~ 125°C » Load Capacitance: 7.68MHz < fo < 9.8304MHz 100 | Fundamental 6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 
18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF * Drive Level: | 10.24MHz < fo < 28.63636MHz| 50 10.0MHz < fo < 14.0MHz | 80 
50yuW ~ 100uW « Insulation Resistance: 500MQ =| 32MHz < fo < 33.8688MHz 100 3rd OT 14.0MHz < fo < 30.0MHz | 50 
Minimim * Aging (First Year): +5ppm Maximum 40MHz < fo < 66.6666MHz 80 30.0MHz < fo < 36.0MHz 


36.0MHz < fo < 50.0MHz 


; +1 1=0.8 
| IK Fao t Cut Tape Tape & Reel 
ol 8,08 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | citizen 
CM309A Max. 4.80 (MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 _ | Part No. 
(134M 7 2 85 4.433619 [300-6107-1-ND 90 78  .68 | 300-6107-2-ND 420.00 | HCM49-4.433619MABJT 
MAX Ne = 5.990400 }300-6111-1-ND 90 78 68 | 300-6111-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJT 
q i ; 4.60 9.000000 ]300-6118-1-ND 90 .78 68 |— — | HCM49-9.000MABJT 
a. = : Max, | 11.000000 |300-6123-1-ND 90.78 ~©.68 |— — | HCM49-11.000MABJT 
7.092 11.520000 | 300-6125-1-ND 90.78 __—.68_| 300-6125-2-ND 420.00 | HCM49-11.520MABJT 
uanae oeswlit 72.000393 | 300-6128-1-ND 90.78  .68 | 300-6128-2-ND 420.00 | HCM49-12.000393MABJT 
: : : ‘ 16.000312 |300-6135-1-ND 90 .78 68 |— — | HCM49-16.000312MABJT 
16.257000 |300-6136-1-ND 90 78 .68 |— — | HCM49-16.257MABJT 
CM309A 21.477270 |300-6143-1-ND 90.78 = 68 |— — | HCM49-21.47727MABJT 
24.000140 | 300-6146-1-ND_ 90.7868 | — —_| HCM49-24.00014MABJT 
Geno Taneleineel 32.000000 [300-6153-1-ND 90 78 .68 |— —~ |HCM49-32.000MABJT 
fa Price Each Pricing* al 33.868800 | 300-6156-1-ND 90 .78 68 | 300-6156-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJT 
re) | 7 a Tee a eee 49.152000 | 300-6159-1-ND 9078 68 |— —_|HCNM49-49.152MABJT 
: RoHS Compliant 
5.120000 Eagle ae mSC ODS 3 Cueto cower 3579545 |S00-85241-ND 75 65 57 | 300-8524-2-ND 360.00 | HCM49 3.570505MABI-UT 
7.680000 SOOO nD 1ST) 130" 98 =~ | |:EMS0987- SOOMARIT: 3.686400 | 300-8525-1-ND 75 65 57 |300-8525-2-ND 350.00 | HCM49 3.6864MABJ-UT 
8.000156 | 300-4014-1-ND 151 1.30 98 756.00 | CM309A8.000156MABJT 4.000000 | 300-8526-1-ND 75 65 57 | 300-8526-2-ND 350.00 | HCM49 4.000MABJ-UT 
9.830400 | 300-4018-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A9.8304MABJT 4.032000 | 300-8527-1-ND 90 78  .68 | 300-8527-2-ND 420.00 | HCM49 4.032MABJ-UT 
12.352000 | 300-4026-1-ND 1.51 130 98 756.00 | CM309A12.352MABJT 4.096000 | 300-8528-1-ND 75.65 __—.57_| 300-8528-2-ND 350.00 _| HCM49 4.096MABJ-UT 
12.500000 | 300-4027-1-ND 151 1.30 98 756.00 | CM309A12.500MABJT 4.194304 [300-8529-1-ND 75 65 57 | 300-8520-2-ND 350.00 | HCM49 4.194304MABJ-UT 
45.000000 | 300-4031-1-ND 151 1.30 98 756.00 CM309A15.000MABJT 4.433619 | 300-8530-1-ND 90 .78  .68 | 300-8530-2-ND 420.00 | HCM49 4.433619MABJ-UT 
45360000 | 300-4032-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A15.360MABJT 4.915200 | 300-8531-1-ND 75 65 —-.57_ | 300-8531-2-ND 350.00 | HCM49 4.9152MABJ-UT 
anaa a 5.000000 | 300-8532-1-ND 75 65 57 | 300-8532-2-ND 350.00 | HCM49 5.000MABJ-UT 
16.000312 | 300-4034-1-ND 151 130 98 CM309A16.000312MABJT 
18257000 (Rennarennts jen qane Yea Gee ae «|icniagak ie OEHUABIT 5.068800 | 300-8533-1-ND 90.78 __—.68_| 300-8533-2-ND 420.00 _| HCM49 5.0688MABJ-UT 
: : : : s : 5.990400 |300-8534-1-ND 90 78  .68 | 300-8534-2-ND 420.00 | HCM49 5.9904MABJ-UT 
18.000000 | 300-4040-1-ND 1.51 1.30.98 — | CM309A18.000MABJT 6.000000 | 300-8535-1-ND 75 65 57 | 300-8535-2-ND 350.00 | HCM49 6.000MABJ-UT 
25.175000 | 300-4050-1-ND 1.51 130 98 — | CM309A25.175MABJT 6.144000 | 300-8536-1-ND 75 65 57 | 300-8536-2-ND 350.00 | HCM49 6.144MABJ-UT 
28.000000 | 300-4052-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A28.000MABJT 6.500000 | 300-8537-1-ND 90 78 68 | 300-8537-2-ND 420.00 | HCM49 6.500MABJ-UT 
32.000000 | 300-4057-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A32.000MABJT 7.372800 | 300-8538-1-ND 75.65 __—57_| 300-8538-2-ND 350.00 | HCM49 7.3728MABJ-UT 
32.768000 | 300-4058-1-ND 151 130 98 756.00 _| CM309A32.768MABJT (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1384 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CITIZEN” HCM49 Series Surface Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Ke Price Each Digi-Ke' Pricing | Citizen 
Mount Crystals (Cont) (Mz) Part No 1 10 50 |PantNo. 1,000 | Part No 
Cut Tape Tape & Reel 48.0000 | 300-2091-1-ND 98 84 63 | 300-2091-2-ND 490.00 | CMR309T48.000MABJTR 

Frequency | Digi-Key Price Each _—_| Digi-Key Pricing | Citizen 49.15200 | 300-2092-1-ND 98 .84 63 | 300-2092-2-ND 490.00 | CMR309T49.152MABJTR 
(tui) lsctih, ui) fetal. O00 EES [Rartio: 50.0000 | 300-2093-1-ND 98 .84 63 | 300-2093-2-ND 490.00 | CMR309T50.000MABJTR 
7.680000 Etpeaeganomg 75 65S? ee 0100. HOMES BUOMABL UT 60,0000 | 300-2094-1-ND 98 .84 .63 | 300-2094-2-ND 490.00 _| CMR309T60.000MABJTR 
Seco ae 3 _ a Shenae at Sey conouia iin 66.66600 | 300-2095-1-ND 98 84 63 | 300-2095-2-ND 490.00 _| CMR309T66.666MABJTR 
9.830400 | 300-8542-1-ND 75.65 57 | 300-8542-2-ND 350.00 | HCM49 9.8304MABJ-UT Rolls ‘Compliant 
4o.000000 |300-8549-1-ND 75 65 57 |a00-8543-0-ND 360.00. | HGM4940.000MABJ+UT 4.09600 | 300-8345-1-ND 84 72 54 | 300-8345-2-ND 420.00 | CMR309T4.096MABJ-UT 
40.240000 1 300-854441-ND 7565 57 100-8544-0-ND aE00077 FHCMG010240MABEUT 4.91520 | 300-8346-1-ND 84 72 54 | 300-8346-2-ND 420.00 | CMR30974.9152MABJ-UT 
11.000000 | 300-8545-1-ND 90 78 68 | 300-8545-2-ND 420.00 | HCM49 11.000MABJ-UT 5.00000 | 300-8347-1-ND = 84.7254 | 300-8347-2-ND 420.00 | CMR309T5.000MABJ-UT 
11.059200 | 300-8546-1-ND 75 .65 57 | 300-8546-2-ND 350.00 | HCM49 11.0592MABJ-UT 6.00000 | 300-8348-1-ND 84.72 54 | 300-8348-2-ND 420.00 | CMR309T6.000MABJ-UT 
44.520000 |300-8547-1-ND 90 78 .68 | 300-8547-2-ND 420.00 | HCM49 11.520MABJ-UT 7.37280 | 300-8349-1-ND 8472.54 | 300-8349-2-ND 420.00 _| CMR309T7.3728MABJ-UT 
12,000000 | 300-8548-1-ND 75.65 _.57 | 300-8548-2-ND 350.00 _| HCM49 12.000MABU-UT 8.00000 | 300-8350-1-ND 84 72 54 | 300-8350-2-ND 420.00 | CMR309T8.000MABJ-UT 
12.000393 |300-8549-1-ND 90 .78 68 | 300-8549-2-ND 420.00 | HCM49 12.000393MABJ-UT 10.00000 | 300-8351-1-ND 84 .72 54 | 300-8351-2-ND 420.00 | CMR309T10.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8550-1-ND .75 65 57 | 300-8550-2-ND 350.00 | HCM49 12.288MABU-UT 11.05920 | 300-8352-1-ND 84.72 54 | 300-8352-2-ND 420.00 | CMR309T11.0592MABJ-UT 
13.500000 | 300-8579-1-ND 75 65.57 | 300-8579-2-ND 350.00 | HCM49 13.500MABJ-UT 12.00000 | 300-8353-1-ND 84 72 54 | 300-8359-2-ND 420.00 | CMR309T12.000MABJ-UT 
14.318180 |300-8551-1-ND 75 .65 57 | 300-8551-2-ND 350.00 | HCM49 14.31818MABJ-UT 4228800 | 300-8354-1-ND 84 72 54 | 300-854-2-ND 420.00 | CMR309T12.288MABJ-UT 
14.745600_| 300-8552-1-ND__.75__.65__.57 | 300-8552-2-ND 350.00_| HCM49 14.7456MABJ-UT 14.31818 | 300-8355-1-ND 84 72 54 | 300-8355-2-ND 420.00 | CMR309T14.31818MABJ-UT 
15.000000 [EPO SScegmuom «75 65 57 en eee SO000:-, (HEM S DOOMABE UY 16.00000 | 300-8356-1-ND 84 72 .54 | 300-8356-2-ND 420.00 _| CMR309T16.000MABJ-UT 
15.360000 | 300-8554-1-ND 75 65 57 | 300-8554-2-ND 350.00 | HCM49 15.360MABJ-UT 1620400 ROEM na 7254 (eaten aon id. *-(OMBIDaT Ie SOAMABEIIT 
16.000000 | 300-8555-1-ND 75 .65 57 | 300-8555-2-ND 350.00 | HCM49 16.000MABJ-UT : ee eee : ; 
16.000312 | 300-8556-1-ND 90 78 68 | 300-8556-2:ND 420.00 | HCM49 16.000312MABJ-UT 18.49200 Pepi ecgtum 24 72 St eo eeaume §— 4120.00 | CMRSD8T18.432MABN-UT 
46257000 (GGteESTRIII «90 7a 6a |Ranterccoinn M5500, eMC de DETAR AUT 22.1840 | 300-8359-1-ND 98 84 _.63 | 300-8359-2-ND 490.00 | CMR309722.1184MABJ-UT 
16384000 1 300-85584-ND 7565 57 1300-8558-2-ND 350.00 THCM49.16 334 MABI-UT 24.00000 | 300-8360-1-ND 98 .84 63 | 300-8360-2-ND 490.00 | CMR309T24.000MABJ-UT 
17.734475 | 300-8559-1-ND 90 78 .68 | 300-8559-2-ND 420.00 | HCM49 17.734475MABJ-UT 24.57600 | 300-8361-1-ND 98.84.63 | 300-8361-2-ND 490.00 | CMR309T24.576MABJ-UT 
18.000000 | 300-8560-1-ND 90 .78  .68 | 300-8560-2-ND 420.00 | HCM49 18.000MABJ-UT 27.00000 | 300-8362-1-ND. 98 .84  .63 | 300-8362-2-ND 490.00 CMR309T27.000MABJ-UT 
48.432000 |300-8561-1-ND 75 65 57 | 300-8561-2-ND 350.00 | HCM49 18.432MABJ-UT 40.0000 | 300-8363-1-ND 98 .84 63 | 300-8363-2-ND 490.00 | CMR309T40.000MABJ-UT 
19.660800 | 300-8562-1-ND 75.65 _.57 | 300-8562-2-ND 350.00 _| HCM49 19.6608MABJ-UT 48.0000 | 300-8364-1-ND 98 84 63 | 300-8364-2-ND 490.00 | CMR309748.000MABJ-UT 
20.000000 |300-8563-1-ND 75 65 57 | 300-8563-2-ND 350.00 | HCM49 20.000MABJ-UT 50.00000 | 300-8365-1-ND 98 84 _.63 | 300-8365-2-ND 490.00 _ | CMR309T50.000MABJ-UT 
21.477270 | 300-8564-1-ND 90 78 68 | 300-8564-2-ND 420.00 | HCM49 21.47727MABJ-UT 
22.118400 | 300-8565-1-ND 75 .65 57 | 300-8565-2-ND 350.00 | HCM49 22.1184MABJ-UT 
24.000000 | 300-8566-1-ND 75 .65 57 | 300-8566-2-ND 350.00 | HCM49 24.000MABJ-UT i ini 
24.000140 | 300-8567-1-ND 90.78 _.68 | 300-8567-2-ND 420.00 _| HCM49 24.00014MABJ-UT CMR310T Series Crystals Digi 
24.576000 |300-8568-1-ND 75 .65 57 | 300-8568-2-ND 350.00 | HCM49 24.576MABJ-UT Specifications: 
25.000000 | 300-8569-1-ND 75 .65 57 | 300-8569-2-ND 350.00 | HCM49 25.000MABJ-UT + Frequency/Temperature: «50ppm, -10°C ~ 60°C 
25.175000 | 300-8570-1-ND 90 78 68 | 300-8570-2-ND 420.00 | HCM49 25.175MABJ-UT + Aging (first year): «5ppm max. @ 25°C 
27.000000 | 300-8571-1-ND 75 .65 57 | 300-8571-2-ND 350.00 | HCM49 27.000MABJ-UT ipraquanicy Telerenibe! 280ppin 
28.636360 | 300-8572-1-ND 90.78 _.68 | 300-8572-2-ND 420.00 _| HCM49 28.63636MABJ-UT + Operating Teraparanureet0°G~ 850 
32.000000 |300-8573-1-ND 75 65 57 | 300-8573-2-ND 350.00 | HCM49 32.000MABJ-UT a ; stant nasrEeo 
33.868800 | 300-8574-1-ND 90 78 68 | 300-8574-2-ND 420.00 | HCM49 33.8688MABJ-UT OSES TEMP ET AUTEs 
40.000000 | 300-8575-1-ND 75 65 57 | 300-8575-2-ND 350.00 | HCM49 40.000MABJ-UT + Load Capacitance: 18.0pF 
48.000000 | 300-8576-1-ND 75 .65 57 | 300-8576-2-ND 350.00 | HCM49 48.000MABJ-UT * Shunt Capacitance: SpF 
49152000 |300-8577-1-ND  .75 65 57 | 300-8577-2-ND 350.00 | HCM49 49.152MABJ-UT * Drive Level: 100uW 
50.000000 | 300-8578-1-ND 75.65 __.57 | 300-8578-2-ND 350.00 _| HCM49 50.000MABJ-UT * Insulation Resistance: 500MQ Min. 


Cut Tape Tape & Reel 
H ® Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 

CMR250T Series Crystals Reel (MHz) | Part No. 4 10 50 | PartNo. 1,000 _ | Part No. 

3.579545 | 300-8342-1-ND 84 72 ~~ 54 | 300-8342-2-ND 420.00 CMR310T3.579545MABJ-UT 


3.686400 | 300-8343-1-ND 84 .72 54 | 300-8343-2-ND 420.00 CMR310T3.6864MABJ-UT 
4.000000 | 300-8344-1-ND 84.72.54 | 300-8344-2-ND 420.00 CMR310T4.000MABJ-UT 


Specifications: 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Oper- 
ating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stor- 
age Temperature: -55°C ~ 125°C * Load 
Capacitance: 12.5pF ¢ Shunt Capaci- 
tance: .8pF ~ .7pF «Drive Level: 1yW 
Max. ¢Insulation Resistance: 500MQ 
Min. ¢ Aging (First Year): +5ppm Max. 


Cylinder Type Crystals 


Specifications: 


Cut Tape Tape & Reel * Frequency Tolerance: CFS Series: +20ppm; CFV and CSA 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen Series: +30ppm ¢ Frequency Temperature Characteristics: 
(kHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. CSA Series: +50ppm (-10°C ~ 60°C) * Operating Tempera- 
40.000 | 300-2058-1-ND 1.75 150 1.13) — —~ | CMR250TB40.000KAZFTR ture Range: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: 
65.535 | 300-2060-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-2060-2-ND 700.00/M | CMR250TB65.535KAZFTR -40°C ~ 85°C * Drive Level: CFS and CFV Series: 1HW Max.; 
75.000 | 300-2061-1-ND 1.75 1.50 1.13) 300-2061-2-ND 700.00/M | CMR250TB75.000KAZFTR CSA Series: 100)W Insulation Resistance: 500MO Min. 
96.000 | 300-2063-1-ND_ 1.75 1.50 1.13 | — —___| CMR250TB96.000KAZFTR * Aging (first year): CFS Series: +3ppm Max.; CFV and CSA 
RoHS Compliant Series: +5ppm Max. : ; 
60.000 | 300-8335-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-8335-2-ND 700.00/M | CMR250T60.000KAZF-UT Dimensions (mm) 
65.535 | 300-8336-1-ND 1.75 1.50 1.13} — — | CMR250T65.535KAZF-UT Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 
75.000 | 300-8337-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8337-2-ND 700.00/M | CMR250T75.000KAZF-UT Fi ESR Mod u Di 
76.800 | 300-8338-1-ND 1.75 1.50 1.13} — — | CMR250T76.8KAZF-UT requency’ ore Series | max. | L2|max.| D2 | B 
100.000 | 300-8339-1-ND__1.75 1.50 1.13 | 300-8339-2-ND 700.00/M__| CMR250T100.000KAZF-UT 3.5MHz < fo < 4MHz 200 crsi45 | 51 143/15 | 021045 
potiaanua irs 150 | Fundamental | | rs206 | 62 |10| 21 |o26| 07 
. ® 6MHz < fo < 10MHz 100 - : “ - 
CMR309T Series Crystals Reel? | | sosiz cto < some “ crva06 | 62 [10] 2.1 [0.26] 07 
Sspcitications: 30MHz < fo < 36MHz 100 CSA310 | 10.5 | 10] 3.2 |0.32| 1.1 
pecifications: 3rd OT 
¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 36MHz < fo < 66.6666MHz 80 CSA309 9 |10) 3.2 0.32] 1.4 
* Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C on a Digi-Key Price Each Citizen 
¢ Storage Temperature: -55°C ~ 125°C Series Frequency (pF) | (pF) | Part No. 1 10 50 ‘| PartNo. 


* Load Capacitance: 18.0pF 

¢ Shunt Capacitance: 5pF 

* Drive Level: 100,.W 

¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 

* Mode of Oscillation: Fundamental: 4.096MHz to 
27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 


60.005000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3019-ND 1.00 90 .65 | CFV206 60.005KAZF 
75.000000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3021-ND 1.00 90 65 | CFV206 75.000KAZF 
CFV206 76.790000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3022-ND 1.00 90 65 | CFV206 76.790KAZF 
76.810000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3024-ND 1.00 90 65 | CFV206 76.810KAZF 
77.503000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3026-ND 1.00 90 65 | CFV206 77.503KAZF 


Cut Tape Tape & Reel 8.000156MHz | 180 | 5.0 |300-S011-ND 81 69 58 | CSA309-6.0001S6MABJ 
croton (Di es gil Eee | DLs Pricing | citizen 10.240000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5017-ND 81 69 ~—_.58 | CSA309-10.240MABJ 
|Z) ‘al 0. ‘al 0. ¥ ‘al 0. e ‘a is 
5.00000 | 300-2072-1-ND 98 .84 63 | 300-2072-2-ND 490.00 | CMR3O9TS.000MABITR VLGO0000MHZ | 18.0 ) 5.0 Sueno 81 8858") GSA309-17 000MAB 
9.83040 | 300-2076-1-ND 98 84 63 | 300-2076-2-ND 490.00 | CMR309T9.8304MABJTR 12.288000MHz' | 18.0 | 5.0 [E00 S0tmm -81 «69 58 | CSA309-12.268MABL 
10.0000 | 300-2077-1-ND 98 84 63 | 300-2077-2-ND 490.00 _ | CMR309T10.000MABJTR csazos | 12.352000mHz | 18.0 | 5.0 |300-5023-ND 81 ~—«.69~—=«58 | CSA309-12.352MABJ 
1431818 | 300-2081-1-ND 98 84 63 | 300-2081-2-ND 490.00 _ | CMR309T14.31818MABJTR Tat - 
16.38400 | 300-2083-1-ND 98 84 63. | 300-2083-2-ND___—_490.00 _| CMR309T16.384MABJTR T2.500000MHZ | 180 ) 50 ome 81 6258 | GSA300-12.500MAB 
18.43200 | 300-2084-1-ND 98 .84 .63 | 300-2084-2-ND 490.00 | CMR309T18.432MABJTR 15.000000MHz | 18.0 | 5.0 | 300-5028-ND 81.69.58 | CSA309-15.000MABJ 
24.00000 | 300-2086-1-ND 98.8463 |— = _ | SMRG09T24 00OMABITR 15.360000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5029-ND 81 69 __.58 | CSA309-15.360MABJ 
32.0000 | 300-2089-1-ND 98 84 63 | 300-2089-2-ND 490.00 _ | CMR309T32.000MABJTR 16.000312MHz | 18.0 | 5.0 [SOGSRSNDM 61 69 58 | CSA309-16.000812MABJ 
40,0000 | 300-2090-1-ND___ 98 84 63 | 300-2090-2-ND __490.00 _| CMR309T40.000MABJTR (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1385 


CITIZEN” Cylinder Type Crystals (cont) HC49US Series Through-Hole Crystals 


Specifications: 


Shunt ee i an ¢ Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C 
Sees Frequency ca ayy Digi Key 1 tages 50 putcenle mer * Load Capacitance: 18.0pF + Shunt Capacitance: 7pF Maximum * Drive ovel: 100, Maximum 
16.257000MH2 | 18.0pF SO RORESOEO TID a rm 5B: ICSAB00-16.257MABI ¢ Insulation Resistance: 500MQ Minimum »« Aging (First Year): +5ppm Maximum 
17.734475MHz |18.0pF| 5.0 | 300-5036-ND 81 69 58 | CSA309-17.734475MABJ Equivalent Series'Resistance 
18.869000MHz |18.0pF/ 5.0 |300-5039-ND 81 69 58 | CSA309-18.869MABJ (ESR, R1) (0 Maximum) 
20.480000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5042-ND 81 .69 58 | CSA309-20.480MABJ Frequency ESR 
25.175000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5047-ND 81 _—«.69_.58 | CSA309-25.175MABJ 3.579545MHz < fo < 3.6864MHz 200 
28.000000MHz |18.0pF] 5.0 |300-5049-ND 81 69 58 | CSA309-28.000MABJ 4.0MHz < fo < 5.9904MHz 150 
32.000000MHz |18.0pF] 5.0 |300-5054-ND 81 69 58 | CSA309-32.000MABJ 6.0MHz < fo < 9.8304MHz 100 
SA309| 33.000000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5056-ND 81 69 58 | CSA309-33.000MABJ 10.0MHz < fo < 13.5MHz 80 
33.333300MHz |18.0pF| 5.0 |300-5057-ND 81 69 58 | CSA309-33.3333MABJ 4.65 Max 14.31818MHz < fo < 28.63636MHz 50 
33.868800MHz |18.0pF| 5.0 |300-5058-ND 81.69 _~_.58 | CSA309-33.8688MABJ 32.0MHz < fo < 33.8688MHz 140 
40.000000MHz |18.0pF] 5.0 |300-5060-ND 61 69 58 | CSA309-40.000MABJ 40.0MHz < fo < 50.0MHz 100 
48.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5061-ND 81 69 58 | CSA309-48.000MABJ 
53.125000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5064-ND 81 69 58 | CSA309-53.125MABJ Siaee ae Price Each eae 
60.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5065-ND 81 69 58 | CSA309-60.000MABJ (MHz) u PRiNee a 0 a Sanit, 
66.666600MHz |18.0pF/ 5.0 amen 2 69 58 | CSA309-66.6666MABJ  OapO0O EAReaaIN = = ee Hodoues O32MABI 
CFS145| _32.768000kHz [12.5pF| 1  |300-8304-ND 77.66 55 | CFS145 92.768KDZF-UB pean Ke Bs 2 eer eerie 
cFS206 | Sp resookte | apF| 135 |S00eR0aND 28 24 16 | cFS206 so. 7eaKDZF-UB 7eo0000 am 7-608 |‘HOMOU. 600MABL 
32.000000kHz |12.5pF/0.8-1.7|300-8402-ND 75 68 49 | CFV206 32.000KAZF-UB 
40.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8403-ND 75 68 49 | CFV206 40.000KAZF-UB Ao Ganses pepe as - = Heisei oraceaanl 
60.000000kHz |12.5pF|0.8-1.7|300-8404-ND  .75 68 —_.49 | CFV206 60.000KAZF-UB eens a eee an 6 oA ee. lll aicesieie conciomant 
65.536000kHz |12.5pF|0.8-1.7|300-8405-ND 1.00 .90 65 | CFV206 65.536KAZF-UB ig 357000 Sra cone NG a6 eA ell dicdaticia SoANABS 
cFVv206 | _75.000000kHz |12.5pF|0.8-1.7|300-8406-ND 75 _.68_.49 | CFV206 75.000KAZF-UB 
76.800000kKHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8407-ND 75 68 49 | CFV206 76.800KAZF-UB euaiee S00:G05S:ND 70 60 92 | Hessel aie MA 
77.503000kHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8408-ND 1.00 90 65 | CFV206 77.503KAZF-UB 24-000140) Cee ma -_ peal | coe keer al niece 
96.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7 | 300-8409-ND 91 82 _.59 | CFV206 96.000KAZF-UB peenaees SN) ate 60 #98)” || HESSUS25-17SMABS 
100.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8410-ND 75.68 __.49 | CFV206 100,000KAZF-UB SS:868800 BOC S058 Nb) ans ee 205. || sHEASUSSS:B688MABY 
4.096000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8412-ND 63 54 45 | CSA309 4.096MABJ-UB 
4.800000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8413-ND 81 69 58 | CSA309.4.800MABJ-UB Se (3049 Ce SAND) ss Eee =oU. ||| MES SUSS 253M ABS UB: 
4.915200MHz |18.0pF| 5.0 |300-8414-ND 63 54 45 | CSA309 4.9152MABJ-UB pereree Sa) 63 ae a00) ||| HOseUSs ce0aNABY UB 
5.120000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8415-ND 81 69 58 | CSA3095.120MABJ-UB eee SDE TSOHND 63 — 200: | |} GROUSE COOMAB LEE. 
5.529600MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8416-ND 81.69 __.58 | CSA3095.5296MABJ-UB 4082000 Sale 70 ay 208) | MOS9US4.032MAB:UB 
6.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8417-ND 63 54 45 | CSA309 6.000MABJ-UB A.086000 aye 63 aes 200" | HOASUSS O86MAB PUB: 
6.144000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8418-ND 63 54 45 | CSA309 6.144MABJ-UB #1 94308 Seley) 63 aoe 80 | HO49US4.194304MAB-UB 
7.372800MHz |18.0pF| 5.0 |300-8419-ND 63 54 45 | CSA3097.3728MABJ-UB pada SIDES ao 60 soo | | Meso Se aceo SARIS 
7.680000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8420-ND 63 54 45 | CSA309 7.680MABJ-UB aoeoo RS TA AND 63 =o4 30 | HC49US4.9152MABI-UB 
8.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8421-ND 63.54 _45 | CSA309 8.000MABJ-UB eyes Slee) 63 34 50 | HC49US5.000MABJ-UB 
8.192000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8422-ND 63 54 45 | CSA3098.192MABJ-UB pidbeeod) S004 76:ND) 70 60 35_| HC49US5.0688MABJ-UB 
9.216000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8423-ND 81 69 58 | CSA309 9.216MABJ-UB poeoee SloleseeeAND) 70 60 65) HC49US5.9904MABJ-UB 
9.600000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8424-ND 81 69 —_.58 | CSA309 9.600MABJ-UB 8.000000 SLRS AND 63 ot 30 | HC49US6.000MABJ-UB 
9.830400MHz |18.0pF| 5.0 |300-8425-ND 63 54 45 | CSA309 9.8304MABJ-UB 6.144000 Sle EAN) 63 54 50 | HC49US6.144MABJ-UB 
10,000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8426-ND 63-5445 | CSA309 10.000MABJ-UB 8.500000 300-8480-ND 70 60 55 | HC49US6.500MABJ-UB 
10.240000MHz |18.0pF{ 5.0 |300-8427-ND 81 69 58 | CSA309 10.240MABJ-UB 7.372800 B00:848i:ND) 63 54 ‘50__| HC49US7.3728MABJ-UB 
11.059200MHz |18.0pF| 5.0 |300-8428-ND 63 54 — 45 | CSA309 11.0592MABJ-UB 7.680000 eco e252.ND 63 54 50 | HC49US7.680MABJ-UB 
11.289600MHz |18.0pF| 5.0 |300-8429-ND 63 54 45 | CSA309 11.2896MABJ-UB 8.000000 SOND) 63 54 ‘50 | HC49US8.000MABJ-UB 
12.000000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8430-ND 63 54 45 | CSA309 12.000MABJ-UB 9.000000 300-8484-ND 70 60 55 | HC49US9.000MABJ-UB 
12.288000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8431-ND 63.5445 | CSA309 12.288MABJ-UB 9.216000 300-8485-ND 70 60 55 | HC49US9.216MABJ-UB 
12.500000MHz |18.0pF| 5.0 |300-432-ND 63 54 45 | CSA309 12.500MABJ-UB 9.830400 300-8486-ND 63 54 50__| HC49US9.8304MABJ-UB 
13.500000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8433-ND 63 54 45 | CSA309 13.500MABJ-UB 10.000000 300-8487-ND 63 54 50 | HC49US10.000MABJ-UB 
14.318180MHz |18.0pF} 5.0 |300-8434-ND 63 54 —_45 | CSA309 14.31818MABJ-UB 10.240000 300-8488-ND 63 54 50 | HC49US10.240MABJ-UB 
14.745600MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8435-ND 63 54 45 | CSA309 14.7456MABJ-UB 11.000000 300-8489-ND -70 60 55 HC49US11.00MABJ-UB 
15.000000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8436-ND _.63_—«54_—_.45 | CSA309 15.000MABJ-UB 11.059200 300-8490-ND 63 54 50 HC49US11.0592MABJ-UB 
16.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8437-ND 63 54 45 | CSA309 16.000MABJ-UB 11.520000 300-8491-ND -70 60 55 HC49US11.520MABJ-UB 
16.000312MHz | 18.0pF} 5.0 |300-8438-ND 63 54 45 | CSA309 16.000312MABJ-UB 12.000000 300-8492-ND 63 54 50 HC49US12.000MABJ-UB 
CSA309| 16.384000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8439-ND 63 54 45 | CSA309 16.384MABJ-UB 12.000393 300-8493-ND -70 60 55 HC49US12.000393MABJ-UB 
16.667000MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8440-ND 81 69 58 | CSA309 16.667MABJ-UB 12.288000 300-8494-ND 63 54 50 HC49US12.288MABJ-UB 
16.934400MHz |18.0pF| 5.0 |300-8441-ND _—.81_—«69_—=58 | CSA309 16.9344MABJ-UB 13.500000 300-8523-ND 63 54 50 HC49US13.500MABJ-UB 
17.734475MHz |18.0pF] 5.0 |300-8442-ND 81 69 58 | CSA309 17.734475MABJ-UB 14.318180 300-8495-ND 63 54 50 HC49US14.31818MABJ-UB 
18.000000MHz |18.0pF} 5.0 | 300-8443-ND 63 54 — 45 | CSA309 18.000MABJ-UB 14.745600 300-8496-ND 63 54 50 HC49US14.7456MABJ-UB 
18.432000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8444-ND 63 54 45 | CSA309 18.432MABJ-UB 15.000000 300-8497-ND 63 54 50 HC49US15.000MABJ-UB 
19.660800MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8445-ND 63 54 45 | CSA309 19.6608MABJ-UB 15.360000 300-8498-ND 63 54 50 HC49US15.360MABJ-UB 
20.000000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8446-ND 63. —54_—_—.45_ | CSA309 20.000MABJ-UB 16.000000 300-8499-ND 63 54 50 HC49US16.000MABJ-UB 
20.480000MHz | 18.0pF{ 5.0 |300-8447-ND 63 54 —.45 | CSA309 20.480MABJ-UB 16.000312 300-8500-ND 70 60 55 HC49US16.000312MABJ-UB 
22.118000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8448-ND 77 66 —_.55 | CSA309 22.1184MABJ-UB 16.257000 300-8501-ND 70 60 55 | HC49US16.257MABJ-UB 
24.000000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8449-ND  .77 66 _.55 | CSA309 24.000MABJ-UB 16.384000 300-8502-ND 63 54 50 HC49US16.384MABJ-UB 
24.576000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8450-ND  .77 + .66 _.55 | CSA309 24.576MABJ-UB 17.734475 300-8503-ND -70 60 55 HC49US17.734475MABJ-UB 
25.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8451-ND 77.66 _55 | CSA309 25.000MABJ-UB 18.000000 300-8504-ND 70 60 55 | HC49US18.000MABJ-UB 
27.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8452-ND 77 66 55 | CSA309 27.000MABJ-UB 18.432000 300-8505-ND 63 54 50 | _HC49US18.432MABJ-UB 
28.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8453-ND 81 69 58 | CSA309 28.000MABJ-UB 19.660800 300-8506-ND 63 54 ‘50 | HC49US19.6608MABU-UB 
28.322000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8454-ND 81 69 58 | CSA309 28.322MABJ-UB 20.000000 300-8507-ND 63 54 50 | HC49US20.000MABJ-UB 
28.636360MHz |18.0pF| 5.0 |300-8455-ND 77 66 55 | CSA309 28.63636MABJ-UB 21.477270 300-8508-ND 70 60 55 | HC49US21.47727MABJ-UB 
29.491200MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8456-ND 77 _.66_.55 | CSA309 29.4912MABJ-UB 22.118400 300-8509-ND 63 54 50 | HC49US22.1184MABJ-UB 
30.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8457-ND 77 66 55 | CSA309 30.000MABJ-UB 24.000000 300-8510-ND 63 54 50 _| HC49US24.000MABJ-UB 
32.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8458-ND 77 66 —_55 | CSA309 32.000MABJ-UB 24.000140 300-8511-ND 70 60 ‘55 | HC49US24.00014MABJ-UB 
32.768000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8459-ND 77 66 —_.55 | CSA309 32.768MABJ-UB 24.576000 300-8512-ND 63 54 50 | HC49US24.576MABJ-UB 
33.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8460-ND 77 66 —_55 | CSA309 33.000MABJ-UB 25.000000 300-8513-ND 63 54 50 | HC49US25.000MABJ-UB 
33.333300MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8461-ND 77 .66_.55 | CSA309 39.3333MABJ-UB 25.175000 300-8514-ND 70 60 55 | HC49US25.175MABJ-UB 
33.868800MHz |18.0pF| 5.0 |300-8462-ND 81 69 58 | CSA30933.8688MABJ-UB 27.000000 300-8515-ND 63 54 50 _| HC49US27.000MABJ-UB 
40.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8463-ND 77 66 —_.55 | CSA309 40.000MABJ-UB 28.224000 300-8516-ND 63 54 ‘50 | HC49US28.224MABJ-UB 
48.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8464-ND 77 66 —_.55 | CSA309 48.000MABJ-UB 28.636360 300-8517-ND 70 60 55 | HC49US28.63636MABJ-UB 
49.152000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8465-ND 77 66 —_.55 | CSA309 49.152MABJ-UB 32.000000 300-8518-ND 63 54 50 | HC49US32.000MABJ-UB 
64.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8466-ND 77 66 _.55 | CSA309 64.000MABJ-UB 33.868800 300-8519-ND 70 60 55 | HC49US33.8688MABJ-UB 
3.579545MHz |18.0pF| 5.0 |300-8306-ND 63 54 45 | CSA310 3.579545MABJ-UB 40.000000 300-8520-ND 63 54 50 _| HC49US40.000MABJ-UB 
CSA310| 3.686400MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8307-ND 63 54 45 | CSA310 3.6864MABJ-UB 48.000000 300-8521-ND 63 54 ‘50 | HC49US48.000MABJ-UB 
4,000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8308-ND 63 54 —_45 | CSA310 4.000MABJ-UB 50.000000 300-8522-ND 63 54 50 _| HC49US50.000MABJ-UB 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ECS inc. Programmable Oscillators 


INTERNATIONAL 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flexibil- 
ity. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are “Twice Programmable”. This is a 
cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable 
Oscillators are available in five different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, 9.0 x 14.0 SMD, Half 


Fig. 1 — P5 Type 


Pin Connection 


Tri-State 


Gnd 


Output 


Vec 


Fig. 4 — P8 Type 


+-7.62-1 


How to Select a Base Part Number: 


Fig. 2— P7 Type 


Pin Connection 
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Fig. 5 — P14 Type 


Pin Connection 


Tri-State 


Gnd 


Output 


Vec 


Example Part Number: 


Fig. 3— P8F Type NEW! 


Ws 


2.0 


- 


Size Dip and Full Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz in 3.3V and 1MHz 
~ 150MHz in 5V* and in +50ppm** and +100ppm Frequency Stability Options. 
*3.2 x 5.0 SMD package: Frequency range 1MHz ~ 125MHz in 5V. 

**+50ppm not available in Extended Temperature Range Option. 


Bs #2 
14.0 Max. 


Pin Connection 


Tri-State 


Gnd 


Output 


Vec 


Pin Connection 


Tri-State 


Gnd 


Output 


Vec 


ECS - -ND 
== 
#1 | Select Part Type a Se, 
#2 | Select Output Voltage 7 
: #1 Part Type rn Output 4 Frequency Tolerance 
#3 Select Frequency Tolerance / Operating P5 3.2x5.0mm Voltage (Operating Temperature) 
Temperature 
_ ; td 5.07.0 mm 3 3.3V A +100ppm (0°C ~ 70°C) 
t Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and PSF 9.0 x 14.0 mm 
a Sales Representative will enter your desired frequency. Pa 8 Pin Dip 5 5V AN +100ppm (40°C ~ 85°C) 
Programmable parts are non-cancelable and non- are B +50ppm (0°C ~ 70°C 
returnable! P14 14 Pin Dip ppm ( ) 
Digi-Keyt Price Each ECS 
Fig. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Surface Mount — RoHS Compliant 
1 ECS-P5L-O0-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 ECS-UPO-3X5 
2 ECS-P7L-L00-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-5X7 
3 ECS-P8FL/-LIL-ND NEW! 7.61 6.53 4.79 4.35 ECS-UPO-8FX 
Through Hole 
4 ECS-P8L-O0-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-8PIN 
ECS-P8L]-LILIX-ND® 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-8PINX 
5 ECS-P147]-CL-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-14PIN 
ECS-P14(]-LILIX-ND® 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-14PINX 
@ RoHS Compliant 
Programmer Blank Oscillator 
Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, Digi-Key 
accurate, low cost solution for your low to mid volume programming needs. Description Part No. Price Each 
Software and firmware upgrades can be downloaded off the web to support : 
future parts from manufacturers and new technologies such as program- Blank Oscillator, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-ND@ 7.35 
mable To k@iand VEX devices: Blank Oscillator, 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-ND@ 4.52 
The user-friendly CrystalWindow graphical interface insures complete and Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PINX-ND@ 4.52 
valid part specification and fast part type switching. Attaches to any Windows PC Based Programmer 
PC via standard serial port. Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 4.52 
Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PINX-ND@ 6.48 
restures: Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PIN-ND 4.52 
Fast - average programming is less than two seconds. 
; , hee Blank Oscillator ECS-UPO-8FX-ND@ NEW! 5.08 
* Accurate frequency at time of programming cycle is within 5ppm. 
@ RoHS Ci liant 
* Simple - just select part number, type in desired frequency and click PRO- 2 empuan 
GRAM. Adapter 
¢ Flexible - handling devices up to 250MHz and LVTTL/TTL/CMOS/ECL/ =e 
PECL I/O technologies, the CrystalPro is designed to handle tomorrow's fag Digi-Key : 
technologies as they become available. Description Renn! mcelEach 
Adapter, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 
Digi-Key 
Deceripion Part No. Price Each Adapter, 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 
a A 5 yates si 
PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND 883.75 Adapter for Plastic Oscillator ECS-UPO-8F-FXT-ND®@ NEW! 27.00 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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=> CITIZEN" 
CSX-325P and CSX-750P Series 


Programmable Oscillator 


11.2 +2 


Pin Connection 


1.0 1 | OEorST 


Gnd 


2 
3 Out 
4 Vdd 


Connection 


OE, ST 


Gnd 
Out 


How to Select Base Number: 
#1 Select Supply Voltage, Output and Function 

#2 Select Frequency Stability / Operating Temperature 
#3 Select Packaging (leave last two boxes blank for Tube packaging). 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number, 


Vdd 


ABRACON 
CORPORATION 


The Power of Linking Together 


AP2S and AP3S Series Low Jitter 


Programmable Oscillators 


Fig. 1 — AP2S 


RoHS 


Dim. in mm 


Pin Connection 
1 Standby 


Ground 


2 
3 Output 
4 Vdd 


Connection 
Tri-state 


Ground 


How to Select a Base Part Number: 


#1 Select Package 


and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 


Example Part Number: 
CSX325 0) - ND 
CSx750 DOUIO0 - ND 


ee 


#2 Select Supply Voltage 
#3 Select Frequency over Temperature Range 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a 
Sales Representative will enter your desired frequency. 


Example Part Number: 
APOOOOO-ND 


Output 
Vdd 


ee ee 


+ Bulk 


nvvave’ Clock Oscillators 


Programmable Clock Oscilator 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CTS. cps/cp7 Programmable 


RoHS 


cemrviant 


Dim. in mm ® 


#1 #2 #3 
Supply : Frequency Stability/ Packaging 
Voltage Output Function Operating Temperature Th = a Rel #1 #2 Le 
PD| 5.0 |CMOS| Standby C | «100ppm @ -20°C ~ 70°C Seu Package Supply Voltage Frequency Stability over 
- A Temperature Range 
PC| 5.0 |CMOS| OutputEnable | [B | +50ppm @-20°C-70°C | For Tube packaging, leave a8 20X25 i ch ae 
el Sioonm'@ ap'o caso last two boxes blank. 3S 25x32 2 1.8V EJ +20ppm (-20°C ~ 70°C) 
Pil! S38: | OMOS)/' _ Standby, zee 3 3.3V ER ~25ppm (-20°C ~ 70°C) 
PB 3.3 CMOS | Output Enable Frequency: ; ; EC =50ppm (-20°C ~ 70°C) 
PK| 5.0 TTL Standby 3.3V = 1.000 ~ 100.000 MHz AP2S Series Frequency: AP3S Series Frequency: ry 3 
2.5V = 3.0MHz ~90.0MHz 2.5V = 1.0MHz ~ 166.0MHz | ¥ scoppmis Ore 85°C) 
PT| 5.0 | TTL | Output Enable 5.0V = 1.000 ~ 125.000 MHz BV = 3. ~ 90. BV =1) ~ 166. Panes 
p 1.8V =3.0MHz ~75.0MHz 1.8V = 1.0MHz~133.0MHz |_LR 225ppm (-40°C ~ 85°C) 
3.3V = 3.0MHz ~ 110.0MHz —3.3V = 1.0MHz ~ 200.0MHz Le +50ppm (-40°C ~ 85°C) 
Tube Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing jai. i 
Fig.| Part No. 1410 50 | Part No. 100 500 ‘1,000 ei pigeney ; pce Each a 
1_ | CSX325CILIL-ND$ 7.09 6.08 4.46 |— - ASSEN nao 76 oe 
2_| CSX750LIUL-ND 473 4.05 2.97 |CSX750LINILILILI-ND 270.00 1012.50 1800.00 OOM ! i 5 
Blank Oscillator — SMD 2 AP3SCILIL-ND 6.83 5.85 4.29 
1_| CSX325P1P-UB-ND¢ 5.40 5.00 4.46 |— = = = 
2 | CSX-750P1P-ND 3.60 3.33 2.97 |— = = = Note: For fixed frequency oscillators please reference ASD and ASE Series Oscillators. 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


ASEP Series 3.2mm x 2.5mm 
Programmable Oscillators 


Metal lid 


How to Select a Base Part Number: 


#1 Select Output Voltage 
#2 Select Frequency Tolerance 
#3 Select Temperature Range 

#4 Select Function 


Example Part Number: 


Dim. in mm 


Pin Connection 


OE or Standby 


GND 


Output 


Vdd 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a 
Sales Representative will enter your desired frequency. 


Pin1 Pin3 Pin Symbol Description 
Logic 1 Output 1 EOH Enable Input (Standby) 
2 GND Circuit and Package Ground 
Open Output 3 Output RF Output 
Logic 0 High Impedance 4 Vec Supply Voltage 
Supply Operating Case . 
Voltage | Frequency | Temperature Style Digi-Keyt Price Each 
Fig.| (V) Stability Range (mm) Part No. 1 10 50 
-20°C ~ 70°C CP5NA-ND 9.98 8.55 6.27 
1 25 | #80ppm_ | gore ~ asc | 32%5 | CrsNB-ND 9.98 855 6.27 
33 +50ppm -20°C ~ 70°C 3.2x5 CP5LA-ND 9.98 8.55 6.27 
a -40°C ~ 85°C : CP5LB-ND 9.98 8.55 6.27 
-20°C ~ 70°C CP7NA-ND 4.99 4.28 3.14 
> 2S | #80PPm | -4orc-asrc | 5%? | CP7NB-ND 499 428 3.14 
33 £50ppm -20°C ~ 70°C 5x7 CP7LA-ND 4.99 4.28 3.14 
: -40°C ~ 85°C CP7LB-ND 4.99 4.28 3.14 


t Call Digi-Key with your selected base part number and a sales representative will enter your desired fre- 


quency. Frequency Range: 2.000MHz ~ 200.000MHz 
Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 


1388 (1091) 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


ASEP (]10 00)-ND 


#1 ‘4 
Output Frequency Temperature Select 
Voltage Tolerance Range Function 

3 3.3V J +20ppm D -10°C ~ 60°C Blank Output Enable 
5 5.0V R +25ppm F -30°C ~ 70°C B Standby 
K +30ppm N -30°C ~ 85°C 
H +35ppm L -40°C ~ 85°C 
‘4 +100ppm 
Frequency Range: 1.0MHz ~ 125.0MHz 

Digi-Key Price Each 

Part No. 1 10 50 

ASEPLIDOO-ND 6.30 5.40 3.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


y ' s 
COMPONENTS, inc. FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


The CPP Series is a Standard series and is available in Styles 1, 4, 5, 7 and 8. The frequency range is 1.000MHz ~ 133.000MHz The CPPFX Series is an Extended Temperature, High Stability series and is available in Style 7 only. The frequency range 
for 5V and 1.000MHz for 3.3V. The CPPL Series is an Ultra Low Jitter series and is available in Styles 1, 4,5, 7 and 8. The is 1.000MHz ~ 133.000MHz for both 5V and 3.3V. The temperature range is -40°C ~ 85°C and the frequency stability is 
frequency range is 1.000MHz ~ 133.000MHz for 5V, 1.000MHz ~ 100.000MHz for 3.3V +25ppm. 


Fig. 1 — (Style 4) Half Size, 8-Pin Dip Fig. 2 — (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig. 3 — (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig. 4 — (Style 5) 3.2 x 5 Ceramic SMD Fig. 5 — (Style 8) Plastic SMD 
br 13.2 + — 20.8 17 (5.08 717 [13.0 


TH 41.2 


I I 
L 15.6 i 7.0 — 5a : oF? 5.8 
i5- : ; ; Tf 
ae. 132) ffa—rayt 4° t 4 f]_ {18.0 
4 jt jt : sh : ea 32 o51 sa7tbglFt.27 


#1 #2) 1.9..] 7 i 2.5+ 
Pin Connection Connection am Pin Connection 
j 1| Control : 1| Control 
GND GND . : 2| GND fi i 2| GND 
3 | Output ; + + 3 | Output 
4 4| VDD 


ae 
$ Pin Connection 1 : Pin Connection #2 
a 1 | Control Control Ay 


O° 4 ud 
#8 #5 5 | Output Output 
8 


Bottom View vob Bottom View VOD 


VDD 


Bottom View 


Example Part Number: 


CPP/CPPL/CPPFX : OOO-ND 
TTTU 
ie ia —S 7 ses | 7 : 
#1 | Output #2 | Package Style #3 | Voltage #4 | Packaging #5 | Operating Temp. #6 | Stability #7| Function |-—Tri-State Mode — The output of the part is weakly 
c | CMos 1 | Full Size H [5 Volt T [Tube 0 | OC ~ 70°C 6 | +100ppm T | Tri-State pulled low when the control pin goes low. The active 
T {TIL 4 | Half Size L [3.3 Volt Z | Tape & Reel 5 | -20°C ~ 70°C P| 250ppm P | Power Down Circuitry continues to operate, allowing a rapid return 
5 | 3.2x5 Ceramic H =1 thru 133MHz Package style 1 and 4 7 | -40°C ~ 85°C R | +25ppm to normal operation when the control pin goes high. 
7 [5x7 Ceramic L=1 thru 100MHz available in tube pack- CPPFX available in R not available in Power Down Mode - When the control pin goes low, 
8 | Plastic SMD aging only. Package -40°C ~ 85°C only. -40°C to 80°C 7 active circuitry nit ship wt the osclator is 
5 7 style 7 and 8 available CPPFX available shut down. ror reactivation, time in which the pai 
GPPEX Available in 5 x 7 only. in tube and tape & reel in +25ppm only. regains its output is minimal. 
How to Select a ; Digi-Key * Price Each Tape and Reel Pricing Digi-Key * Price Each Tape and Reel Pricing 
Base Number: Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 500 1,000 Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 500 1,000 
#1 = Select Output CPPC4-OTOIOO-ND 709° 6.08 4.46 — = = CPPFXC7-IDVRO-ND«8.72—Ss7.47~—Ss«i5.48 | 498.00 1867.50 3320.00 
# 2 = Select Package Style CPPC4-COTORO-ND 814 6.98 5.12 - - _ GPPFXT7-OD7RO-ND 872 7.47 5.48 | 498.00 1867.50 3320.00 
#3 = Select Volt , | CPPLC4-OTOOD-ND = 8.14 6.98 5.12 _ _ - 3 | CPPLC7-GOUDO-ND 756 648 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
= Select Voltage CPPLT4-OTOOO-ND 408.14. 6.985. 12 — = - CPPLT7-OOOOO-ND 756 648 476 | 432.00 1620.00 2880.00 
# 4 = Select Packaging CPPT4-CTODIG-ND 709 6.08 4.46 — - — CPPT7-OOUO-ND 656 © 5.63» «4.13 | 382.50 1434.38 2550.00 
#5 = Select Operating Temp. CPPT4-CTORO-ND 8.14 6.98 5.12 _ - _ CPPT7-CIUORO-ND 7.56 6.48 4.76 439.50 1648.13 2930.00 
# 6 = Select Stability CPPCI-OTOOO-ND «= 7.09 6.08 «4.46 = = —]| |, | oppics-orooo-nn = «9.98885 6.27 = — = 
#7 = Select Function CPPC1-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 _ _— _ CPPLT5-OTOOC-ND 9.98 8.55 6.27 _ _— _ 
CPPLCI-OTOOO-ND «= 8.14. 6.98 ~—5.12 — = = 
2 CPPC8-OO000-ND 7.09 6.08 4.46 405.00 1518.75 2700.00 
* Call Digi-Key with your selected Base CPPLTI-OTOOO-ND = 8.14 6.98 5.12 a = = CPPC8-OOOIRD-ND 814 698 512 | 465.00 1743.75 3100.00 
Part Number, and a Sales Representa- CPPT1-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 _ = — CPPLC8-OOOOO-ND 8.14 6.98 5.12 465.00 1743.75 3100.00 
tive will enter your desired frequency. CPPT1-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 = a _ 5] ppLts-GOooo-ND 8.14 6.98 5.12 465.00 1743.75 3100.00 
eee CPPC7-OOOOU-ND 656 563 443 | 375.00 1406.25 2500.00 CPPT8-GOIOIOC-ND 709 6.08 446 | 41250 1546.88 2750.00 
Programmable parts aré non-cancel- | 3 | CoocOmOROND 736 648 476 | 432.00 1620.00 2880.00 CPPT8-GOORO-ND 814 698 512 | 47250 1771.88 3150.00 


Programmers and Adapter Sockets 


PG-3000-ND PC Based Programmer for FIPO Parts. .............0.0.c0eeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $489.00 
SC-5320-ND Socket for 5mm x 3.2mm Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P)........ $47.25 
$C2000-ND Socket for 5mm x 7mm Ceramic Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) ... $47.38 
$C2500-ND Socket for Style 8 Plastic Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) ........ $88.00 


Note: For Programmer features and system requirements, please see appropriate data sheets on Digi- 
Key website. 


FX5X7-ND 5x7 Ceramic SMD, +25ppm.... 
LX1FS-ND — Full Size, +50ppm or +100ppm. 
LX4HS-ND Half Size, +50ppm or +100ppm .. 
LX5-ND 3.2 x 5mm SMD, +50ppm or +100ppm 
LX7-ND 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm 5X715-ND 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm. 
LX8-ND Plastic SMD J-lead, +50ppm or +100ppm...$5.43 X8J2-ND Plastic SMD, +25ppm SMD 
X1FS2-ND Full Size, +25ppm ...............0.::ceeeeee $5.43 X8J15-ND Plastic SMD, +50ppm or +100ppm. 


X1FS15-ND Full Size, +50ppm or +100ppm.. 
X4HS2-ND Half Size, +25ppm............. 
X4HS15-ND Half Size, +50ppm or +100ppm . 
5X72-ND 5x7 Ceramic SMD, +25ppm... 


A B A B c D E 
- 7 “ - Pin Connection Pin Connection Pin Connection) [Pin Connection| [Pin Connection 
[Pin Connection} {Pin Connection| Ort DISABLE 1 [ENABLE VCONTROL | [1 |VCONTROL | [1 |VCONTROL 
1| LVPECL- 1 | LVDSL- NO CONNECT 2 [NO CONNECT ENABLE 2 [DISABLE 2 [ENABLE 
2 | Ground 2 | Ground i Ground 3 |Ground Ground 3 |Ground 3 |Ground 
3 | LVPECL+ 3| LVDS+ HAL LVPECL+ 4 |LVDS+ LVPECL+ 4 (LVPECL+ 4 |LVDS+ 
ran 41 VDD y LVPECL- 5 [LVDS- LVPECL- 5 |LVPECL- 5 |LVDS- 
3 Vdd 6 |Vdd Vdd 6 |Vdd 6 |Vdd 
Frequency | Digi-Key Price Each Cardinal Components Frequency | Digi-Key Price Each Cardinal Components 
Fig. | Output Type (MHz) Part No. 1 5 10 | Part No. Fig. | Output Type (MHz) Part No. 1 5 10 | Part No. 
Oscillators 2c LVPECL 622.080 370-1024-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVE-A7BP-622.08TS 
155.520 370-1000-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-155.52 155.520 370-1025-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-155.52TS 
156.250 370-1001-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-156.25 156.250 370-1026-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-156.25TS 
1A LVPECL 212.500 370-1002-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-212.5 2D LVPECL 212.500 370-1027-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-212.5TS 
311.040 370-1003-ND 72.50 58.00 55.11 | CFE4-A7BP-311.04 311.040 370-1028-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVED-A7BP-311.04TS 
622.080 370-1004-ND 72.50 58.00 55.11 | CFE4-A7BP-622.08 622.080 370-1029-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVED-A7BP-622.08TS 
155.520 370-1005-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-155.52 155.520 370-1030-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-155.52TS 
156.250 370-1006-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-156.25 156.250 370-1031-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-156.25TS 
1B LVDS 212.500 370-1007-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-212.5 2E LVDS 212.500 370-1032-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-212.5TS 
311.040 370-1008-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL4-A7BP-311.04 311.040 370-1033-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVL-A7BP-311.04TS 
622.080 370-1009-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL4-A7BP-622.08 622.080 370-1034-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVL-A7BP-622.08TS 
155.520 370-1010-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-155.52TS TCXOs 
156.250 370-1011-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-156.25TS 155.520 370-1035-ND 72.50 58.00 55.11 | CTED-A5B3-155.52TS 
2A LVPECL 212.500 370-1012-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-212.5TS 2A LVPECL 311.040 370-1038-ND 85.00 68.00 64.61 | CTED-A5B3-311.04TS 
311.040 370-1013-ND 72.50 58.00 55.11 | CFED-A7BP-311.04TS 622.080 370-1039-ND 85.00 68.00 64.61 | CTED-A5B3-622.08TS 
622.080 370-1014-ND 72.50 58.00 55.11 | CFED-A7BP-622.08TS 155.520 370-1040-ND 72.50 58.00 55.11 | CTL-A5B3-155.52TS 
155.520 370-1015-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-155.52TS 2B LVDS 311.040 370-1043-ND 85.00 68.00 64.61 | CTL-A5B3-311.04TS 
156.250 370-1016-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-156.25TS 622.080 370-1044-ND 85.00 68.00 64.61 | CTL-A5B3-622.08TS 
2B LVDS 212.500 370-1017-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-212.5TS TCVCXOs 
311.040 370-1018-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL-A7BP-311.04TS 155.520 370-1045-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVED-A5B3-155.52TS 
622.080 370-1019-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL-A7BP-622.08TS 2D LVPECL 311.040 370-1048-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVED-A5B3-311.04TS 
VCXOs 622.080 370-1049-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVED-A5B3-622.08TS 
155.520 370-1020-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-155.52TS 155.520 370-1050-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVL-ASB3-155.52TS 
156.250 370-1021-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-156.25TS 2E LVDS 311.040 370-1053-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVL-A5B3-311.04TS 
2G | LVPECL | 542500 | 370-1022-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-212.5TS 622.080 | 370-1054-ND 85.00 _—68.00_64.61 | CTVL-ASB3-622.087S 
311.040 | 370-1023-ND 77.50 62.00 __58.91 | CFVE-A7BP-311.04TS Note: For additional specifications, please see the manufacturer's data sheets. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1389 


@ EPSON TOYOCOM SG8002 Programmable Oscillators 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time different packages available in SMD and Thru-Hole styles. All packages are pin compatible with the Epson 
programmable device. Programmable Oscillators provide the ability to pick a custom frequency in one of seven SG-645, SG-636, SG-615, SG-531, SG-51, SG-710 and SG-310 Oscillators. 


Fig. 1 — SG-645 Package (JF) Fig. 2— SG-636 Package (JC) Example Part Number: 
SG-8002 
- -ND 
SGR-8002 OO OOO 
ST 
#1 #2 #3 #4 
Functi Power Supply Frequency Operating 
Package a Duty Level Stability Temperature 
JA| SG-615 P {Output Enable B | +50ppm er 
Je | sG-636 S| Standby H | 5.0v,cMos [ C | +100ppm 
DB SG-51 MO +100ppm -40°C ~ 85°C 
B | _#50ppm 20°C ~ 70°C 
DC} SG-531 T 5.0V, TTL c +100ppm i - 
CA| SG-710 MQ +100ppm -40°C ~ 85°C 
B +50ppm 230°C = 70" 
SE aoareae c | 33v,cmos [¢ | «to0ppm | ~~ 70°C 
CE| SG-310 MO | +100ppm -40°C ~ 85°C 
fee t8.7 +I i % Not available in JC Package 
A #8 #5 
, [let #a How to order: 
#1 — Select Package 
OST l=- Top View #2 — Select Function 
‘ #3 — Select Power Supply Duty Level 
5.08 #4 — Select Frequency Stability and Operating Temperature 


Call Digi-Key with your Base Part Number and an Operator will enter your desired frequency. 


Fig. 5 — SG-51 Package (DB) Available Frequency Range: 1.000MHz ~125.000MHz (except for those listed below) 


7.62, $G-8002CA/DB/DC/JA: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 55.000MHz 
| SG-8002JF: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 40.000MHz 
90 | SG-8002CE: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 27.000MHz 
105° JF 


Parts coming from Digi-Key are marked with Manufacture Date Lot Code only. 
Fully marked parts are available as a non-catalog order. 


One Time Programmable parts are non-cancelable, non-returnable! 


Top View : : Top View Digi-Key Price Each 

Fig. Base Part No.t il 10 50 
1A S$G-8002JF-OOO-ND 5.25 4.50 3.30 
2A SG-8002JC-OO0-ND 5.88 5.04 3.70 
Fig. 7 — SG-310 Package (CE) 3A $G-8002JA-OO0-ND 5.78 4.95 3.63 
4B $G-8002DC-O00-ND 5.15 4.41 3.24 
ih B c 5C $G-8002DB-O1O10-ND 5.15 4.41 3.24 

3.2 Pin Pin Pin Lead Free/RoHS Compliant 

gal pe lt H Connection Connection Connection 4A SGR-8002JF-OOD-ND 5.25 4.50 3.30 
OE or ST 1| OE or ST OE or ST 2A SGR-8002JC-OO0-ND 5.88 5.04 3.70 
GND 4| GND GND 3A SGR-8002JA-O00-ND 5.78 4.95 3.63 
Out 5! Out Out 4B SGR-8002DC-OIO0-ND 5.15 4.44 3.24 
Vdd 8] Vdd Vad 5C SGR-8002DB-O00-ND 5.15 4.41 3.24 
6A SG-8002CA-D00-ND 6.25 5.36 3.93 
7A S$G-8002CE-DIND-ND 6.25 5.36 3.93 


+ For Complete Base Part Number, substitute the corresponding letter for 0. 


Real Time Clock Modules 


Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Mapsndiiesl Epson 
Tolerance Package Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 +23ppm 14-SOP SE3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 SE3245TR-ND 1,000 2400.00 RTC-4543SA:A0 
+10ppm 18-Dip SE3247-NDt 8.58 7.15 5.07 = _— = RTC-62421A 
+50ppm 18-Dip SE3248-NDt 7.74 6.45 4.57 = = = RTC-62421B 
+20ppm 24-SOP SE3249CT-ND 12.25 10.50 8.75 SE3249TR-ND 250 1457.50 RTC-62423A:3 
+10ppm 18-Dip SE3231-NDt 7.62 6.35 4.51 = = = RTC-72421A 
+50ppm 18-Dip SE3232-NDt 7.05 5.88 4.18 = = = RTC-72421B 
+20ppm 24-SOP SE3241-NDt 8.55 7.13 5.07 = _ _— RTC-72423A 
+20ppm 24-SOP = SE3241TR-ND 250 1187.50 RTC-72423A:3 
+50ppm 24-SOP SE3242-NDt 7.50 6.25 4.44 = _ = RTC-72423B 
+50ppm 24-SOP = SE3242TR-ND 250 1041.67 RTC-72423B:3 
5 +23ppm 20-VSOJ SE3252CT-ND 5.88 5.04 4.20 SE3252TR-ND 250 697.50 RTC-8564JE:3 
5 +23ppm 14-SOP SE3253-NDt 3.50 3.00 2.50 = = _ RX-8581SA:B 
RoHS Compliant 
5 +23ppm 14-SOP SER3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 SER3245TR-ND 1,000 2016.00 RTC-4543SA:A0:ROHS 
+10ppm 18-Dip SER3247-NDt 10.01 8.58 6.58 = _ = RTC-62421A:ROHS 
+50ppm 18-Dip SER3248-NDt 9.03 7.74 5.94 = = = RTC-62421B:ROHS 
+20ppm 24-SOP SER3249CT-ND 12.25 10.50 8.75 SER3249TR-ND 250 1247.00 RTC-62423A:3:ROHS 
+10ppm 18-Dip SER3231-NDt 8.89 7.62 5.85 = = = RTC-72421A:ROHS 
+20ppm 24-SOP SER3241-NDt 9.98 8.55 6.56 = = = RTC-72423A:ROHS 
+20ppm 24-SOP = SER3241TR-ND 250 1015.25 RTC-72423A:3:ROHS 
+50ppm 24-SOP SER3242-NDt 8.75 7.50 5.75 = = = RTC-72423B:ROHS 
+50ppm 24-SOP SER3242CT-ND 8.75 7.50 6.25 SER3242TR-ND 250 906.25 RTC-72423B:3:ROHS 
5 +23ppm 14-SOP SER3648CT-ND NEW! 4.73 4.05 3.38 SER3648TR-ND NEW! 250 489.38 RTC-4574SA:B3:ROHS 
5 +23ppm 22-SON SER3649CT-ND NEW! 6.34 5.43 4.53 SER3649TR-ND NEW! 250 656.13 RTC-8564NB:B3:ROHS 
5 +5ppm 14-SOP SER3650CT-ND NEW! 4.06 3.48 2.90 SER3650TR-ND NEW! 250 420.50 RX-8025SA:AA3:ROHS 
5 +23ppm 22-SON SER3651CT-ND NEW! 5.22 4.47 3.73 SER3651TR-ND NEW! 250 540.13 RX-4581NB:B3:ROHS 
5 +23ppm 20-VSOJ SER3252CT-ND 5.88 5.04 4.20 SER3252TR-ND 250 630.00 RTC-8564JE:3:ROHS 
5 +23ppm 14-SOP SER3253CT-ND 3.00 2.50 2.25 SER3253TR-ND 250 382.50 RX-8581SA:B3:ROHS 
+ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1390 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM NEW! SG-310 Series SMT Oscillators Digi@Reel® | Siis | 


Specifications: * Supply Voltage: 3.3V typ. * Storage Temperature: -40°C ~ 125°C »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stand-by 
Current: 2.0uA Maximum * Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Output Voltage: VOH: 90% Vcc Minimum; VOL: 


Pin Connection 10% Vec Maximum Output Load Condition: 15pF Maximum »¢ Rise and Fall Time: 4ns Maximum 
1 Si Cut Tape Tape and Reel 
2 GND Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
3 OUT (MHz) Stability | Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
4 Voc 25.0000 +50ppm | SER3652CT-ND 4.45 3.81 3.18 | SER3652TR-ND 530.23 SG-310SCF 25.0000MB3 
48.0000 +100ppm | SER3653CT-ND 3.96 3.39 2.83 | SER3653TR-ND 471.78 SG-310SCF 48.0000MC3 


SG-3030JC 32.768kHz Crystal Oscillators DigiReel” 


Specifications: 

* Voltage: 1.5V ~ 5.5V « Interface Power Supply Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +5/-23ppm * Supply Current: 2uA Maximum » Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 1s 
* Output Load CMOS: 15pF Maximum « Rise Time CMOS: 200ns Maximum ¢ Fall Time CMOS: 200ns Maximum 


Cut Tape Tape and Reel 
Py 1 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
2 (kHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 250 Part No. 
Eee 32.768 | SE3618CT-ND 3.12 267 2.23 | SES618TR-ND 371.58 | SG-3030JC 32.7680KB3 
0.5—l— | ete abi 32.768 |SER3618CT-ND® 3.12 267  —-2.23_| SER3618TR-ND@ 345.00 | SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS 
=’ Soldering Pattern 7 i 2 : g 2 


5.08 


@ RoHS Compliant 


SG-9001CA Series Oscillators with Spread Spectrum Spread Spectrum Specifications 


Codi C10P | C15P | C20P 
Specifications: Center ‘ode 


* Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C » Storage Tem- Spread % | +1.0% | +1.5% | +2.0% 
perature: -40°C ~ 125°C * Supply Current: 30mA « Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start- Down Code | D15P = — 


Pin Connection up Time: 10ms_ + Output Voltage: -0.4V (VOH); .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.09F | Soread | ~s - 
OE * Rise Time CMOS: 2.7ns * Fall Time CMOS: 2.7ns | 1.5% | — = 
(SSON)* Frequency Digi-Key Price Each Epson 

GND (Miz) Part No. 1 10 50 Part No. 
Sur 16.6667 SE1915-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C10P 16.6667MC 
uh ae. He F 25.0000 SE1916-ND 6.69 5.73 4.40 $G-9001CA C10P 25.0000MC 
NC. 25.0000 $E1917-ND 6.69 5.73 4.40 $G-9001CA C20P 25.0000MC 
can 33.3333 $E1918-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C15P 33.3333MC 
wala : 33.3333 $E1919-ND 6.69 5.73 4.40 $G-9001CA D15P 33.3333MC 
: 40.0000 SE1920-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C20P 40.0000MC 

. ‘ 

BP TL eo! SRG eae 50.0000 SE1921-ND 6.69 5.73 4.40 $6-9001CA D15P 50.0000MC 
1.4 open or GND 50.0000 $E1922-ND 6.69 5.73 4.40 $G-9001CA C20P 50.0000MC 
66.6667 $E1923-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C20P 66.6667MC 
66.6667 SE1924-ND 6.69 5.73 4.40 $G-9001CA D15P 66.6667MC 


EG Series Low Jitter High Frequency SAW Oscillators 


seid Series fare Cut Tape Price Each Fer Tape and Reel 
Specifications EGA | EG-2O21CA [EG-2101CA|EG-2102CA|  EG-2121CA i a ae fe tte repel Grane cH MIMEToneNl Coane 
Supply Voltage:| 3.3V +0.3V |2.5V +0.125V/3.3V +0.15/3.3V20.3V| _2.5V +0.125V Fig. 1 — EG-2001CA Series 
Oper. Temp.: OG eT, 706.2500 | =100ppm | SE1008CT-ND 11.25. 10.13. 9.00 |SE1008TR-ND | 1,000] 7497.00 | EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 
Storage Tamp.: “40°C ~ 100°C : 125.0000 | +100ppm | SE1009CT-ND 11.25 10.13 9.00 | SE1009TR-ND _—_| 1,000 7503.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 
rosa at 50mA 25mA 6omA | 100mA ae 433.0000 | +100ppm | SE1007CT-ND 1575 1350 11.25 |SE1007TR-ND | 250 | 1875.68 | EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 
ey by ee ae = dae OE NEW! Fig. 1 — EG-2021CA Series NEW! 
aaa Tw jon am 725.0000 250ppm | SERS654-NDT 2328 1995 15.30 |= = —]EG-2021A 125,0000M-CGPNB 
Output | VOH:| Vo: 0.4V Min. |Vcc: 0.35V Min. 2.35V Typ. LVPECL: 1.55V Typ. Fig. 2— EG-2101CA LVPECL Series 
Voltage: [VoL] 0-4 Max. 0-38 Max. TBOV Typ TVPECL:OaVTyp-| | 125.0000] =100ppm | SES61OCT-ND 38.15 32.70 27.25 |SES610TR-ND | 250 | 4542.49] EG-2101CA 125.0000M-PCHLS 
Ocelot TVPEGIES00 155.5200 | +100ppm | SE3611CT-ND 38.15 3270 27.25 | Seget1TR-ND | 250 | 4542.49 | EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 
earings 15pF Max. 509 lynesdoon 156.2500 | +100ppm | SE3612CT-ND 4235 36.30 30.25 | Sege12TR-ND | 250 | 5042.49 | EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 
Rss Falk Tina: a? Spe Max T0008 Max 159.3750 | +100ppm | SE3613CT-ND 4235 36.30 30.25 | SEg613TR-ND | 250 | 5042.49 | EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 
161.1328 | +100ppm | SE3614CT-ND 4235 36.30 30.25 | SE3614TR-ND | 250 | 5042.49 | EG-2101CA 161.1328M-PCHL3 
250.0000 | +100ppm | SE3615CT-ND 42.35 36.30 30.25 |SE3615TR-ND | 250 | 5042.49 | EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 
[=~ 5.08—-1_ 4-1.10 NEW! Fig. 2—EG-2102CA LVPECL Series NEW! 
#3 eal] ft 706.2500] 250ppm |SERS637CT-ND 35.18 30.15 25.13 |SER3637TR-ND | 250 | 4195.88 | EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 
y]1.2 20.2 i 125.0000 | =100ppm | SER3638CT-ND 42.00 36.00 30.00 | SER3638TR-ND | 250 | 5010.00 | EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 
; 156.2500 | +100ppm |SER3639CT-ND 42.00 36.00 30.00 | SER3639TR-ND | 250 | 5010.00| EG-2102CA 156,2500M-PHPAL3 
18 A 200.0000 | =100ppm | SER3655-NDt 46.20 39.60 30.36 | — = — | EG-2102CA 200.0000M-PHPAB 
Pa ear 212.5000 | +100ppm | SER3656-NDt 46.20 39.60 30.36 | — = — | G-2102CA 212.5000M-PHPAB 
in Connection 312.5000 | =100ppm | SER3657-NDt 46.20 39.60 30.36 | — = — | £G-2102CA 312.5000M-PHPAB 
Recommended OE* Fig. 2 — EG-2121CA LVPECL Series 
Soldering GND 725.0000 | =100ppm | SE3616CT-ND 46.20 39.60 33.00 | SES616TR-ND | 250 | 5500.01] EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 
Pattern Out 156.2500 | +100ppm | SE3617CT-ND 49.35 4230 35.25 | SE36177R-ND_—| 250 | 5875.01 | EG-2121CA 156.2500M-PHPAL3 
Veo | 100.0000 | =100ppm | SER3660-NDtA 3640 31.20 23.92 |— = — | G-2121CA 100.0000M-PHPAB 
it-in 125.0000 +50ppm |SER3640CT-NDA 53.20 45.60 38.00 | SERS640TR-ND& | 250 | 6346.00 | EG-2121CA 125.0000M-PGPAL3 
125.0000| +50ppm |SER3662-NDtA 48.30 41.40 31.74 |— — — | £G-2121CA 125.0000M-PGPNB 
156.2500| +50ppm |SERS641CT-NDA 56.88 48.75 40.63 | SERG641TR-NDA | 250 | 6784.38 | EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 
200.0000 | =100ppm | SER667-NDtA 4935 4230 32.43 | — = — | EG-2121CA 200.0000M-PHPAB 
212.5000 | =100ppm | SERS668-NDtA 49.35 4230 32.43 | — = — | £G-2121CA 212.5000M-PHPAB 
141.2202 i 312.5000 | =100ppm |SER3671-NDtA 49.35 4230 32.43 | — = — | £G-2121CA 312.5000M-PHPAB 
NEW! Fig. 2— EG-2121CA LVDS Series NEW! 
3.08 =| 700.0000] =50ppm | SER3658-NDT 51.45 4410 33.81 |— = —JEG-2121CA 100.0000M-LGPAB 
7.0 400.0000 | =100ppm | SER3659-NDt 36.40 31.20 23.92 |— = — | £G-2121CA 100.0000M-LHPAB 
Sin Connection 125.0000 | =100ppm | SER3661-NDt 42.00 36.00 27.60 |— = —| £G-2121CA 125.0000M-LHPAB 
+ OE 156.2500 | =100ppm | SER3663-NDt 4935 4230 32.43 |— = — | £G-2121CA 156,2500M-LHPAB 
gig Recommended NG 200.0000 +50ppm | SER3664-NDt 56.88 48.75 37.38 |— = — | £G-2121CA 200,0000M-LGPAB 
Soldering GND 200.0000} +50ppm | SER3665-NDt 53.55 45.90 35.19 |— = —JEG-2121CA 200.0000M-LGPNB 
4 Pattern OUT 200.0000 | =100ppm | SER3666-NDt 4935 4230 32.43 | — = — | £G-2121CA 200.0000M-LHPAB 
bese l aur 250.0000 +50ppm | SER3669-NDt 56.88 48.75 37.38 |— = — | £G-2121CA 250.0000M-LGPAB 
-——— 5.08 1 ee 312.5000 | +50ppm_ | SER3670-NDt 56.88 48.75 37.38 |— = — | £G-2121CA 312.5000M-LGPAB 


tTube ANEW! 


DigiDRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1391 


@ EPSON TOYOCOM SGé615 Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: SG-615P SG-615PTJ SG-615PH SG-615PCV | SG-615PCG 
Supply Voltage 5V+.5V 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 3.6V 
Storage Temperature -55°C ~ 125°C 
Operating Temperature -20°C ~ 70°C -10°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C 
Frequency Stability Parts ending in MB +50ppm, MC +100ppm 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. 50mA Max. 12mA Max. 
Output Disable Current 12mA Max. 28mA Max. 20mA Max. 27mA Max. 10mA Max. 
Oscillation Start-up Time 4ms Max. 10ms Max. 12ms Max. 
Duty 
cmos 40% ~ 60% = 40% ~ 60% 35% ~ 60% 45% ~ 55% 
TTL 40% ~ 60% 45% ~ 55% = 
Output Voltage 
VOH Vcc -.4V Min. 2.4V Min. Vec -.4VMin. Vec -.5V Vcc -.4VMin. 
VOL AV Max. Pin Connection 
Output Enable / Disable Input Volt. 1 OE or ST 
VIH 2V Min. 3.5V Min. 2V Min. .7V Min. 70% Vec Min. 2 GND 
VIL .8V Max. 1.5V Max. .BV Max. 2V Max. 20% Voc Max. FA Ot jor 381 -TaF 
Output Fall Time a Gag Recommended 
cmos 8ns Max. _ 7ns Max. 4ns Max. Soldering Pattern 
TTL 8ns Max. 5ns Max. _- 
Cut Tape Tanolani Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each f u Epson Frequency | Digi-Key Price Each 4 U Epson 
(MHz) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. (MHz) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. 
SG-615P (CMOS, TTL compatible type) 11.05920 |SER2232CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 11.0592MCO:ROHS 
4.54400 | SE2217CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 4670.00 | SG-615P 1.5440MCO 12.00000 | SER2210CT-ND = 3.50 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 12.0000MCO:ROHS 
1.84320 | SE2201CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 1.8432MCO 12.28800 |SER2233CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 12.2880MCO:ROHS 
2.00000 | SE2202CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 2.0000MCO 1431818 |SER2211CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 14.31818MCO:ROHS 
2.04800 | SE2218CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 2.0480MCO 1474560 |SER3G19CT-ND 350 3.00 250 | 250 416.67 | SG-615P 14.7456MC3:ROHS 
2.45760 | SE2203CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 2.4576MCO 16.0000 |SER2212CT-ND 350 300 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 16.0000MCO:ROHS 
3.07200 | SE2219CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 3.0720MCO 18.43200 |SER2213CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 18.4320MC0:ROHS 
3.57900 | SE2222CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 3.579545MCO 19.66080 |SER2239CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 19.6608MCO:ROHS 
3.68640 | SE2204CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 3.6864MCO 20.00000 | SER2214CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 20.0000MCO:ROHS 
4.00000 | SE2205CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 4.0000MCO 22.11840 |SER2241CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 22.1184MCO:ROHS 
5.00000 | SE2224CT-ND 3.50 3.00 2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615P 5.0000MCO 24.00000 |SER2215CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 24.0000MCO:ROHS 
6.00000 | SE2207CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 6.0000MCO 25.00000 |SER2242CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 25.0000MC0:ROHS 
6.14400 | SE2226CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 6.1440MCO SG-615PCG (CMOS compatible type) 
7.37200 |SE2227CTND) 3.50 = 3.00 2.50 | 1,000 | 1670.00 | 8G-615P 7.2728MC0 25.00000 |SE3621CT-ND 350 3.00 250 | 250 463.43 | SG-615PCG 25.0000MB3 
8.19200 | SE2228CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 8.1920MCO SG-615PCG (CMOS compatible type) — RoHS Compliant 
9.83000 |SEZZzC Nom 950) 3.00280 | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 9.8300MCO 25.00000 |SERS621CT-ND 389 333 278 | 250 424.50 | SG-615PCG 25.0000MB3:ROHS 
10.0000 | SE2209CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 10.0000MCO SG-615PCV (CMOS compatible type) 
1105000 Cem 20 800 2.50 | 7,000) 1670.00 | SE-615P 11.0582MC0 75.00000 |SESS11CT-ND 585 488 340 | 1,000 | 2550.00 | SG-615PCV75.000MCO 
1200000 Oem 8290) | 8.00 2.50 | 7,000.) 1670.00 | SE-615P 12,0000MC0 106.25000 | SES515CT-ND 645 5.38 3.85 | 1,000 | 2900.00 | sG-815Pcv 106.250Mco 
12.28800 | SE2233CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 12.2880MCO SG:61SPH (CMOS compatible tips) 
14.31818 | SE2211CT-ND® 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 14.31818MCO 
32.00000 | SE2337CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 32.0000MCO 
1474560 eeu B50) S00), eel | 200 AVESD! | /S6-015P 4: 7450M03 33.00000 | SE2339CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 33.0000MCO 
16.0000 | SE2212CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 16.0000MCO 
33.33300 | SE2340CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 33.3333MCO 
18.43200 | SE2213CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 18.4320MCO 
36.00000 |SE2341CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 36.0000MCO 
18.86900 | SE2238CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 18.8696MCO 
40.00000 | SE2343CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 40.0000MCO 
19.66000 | SE2239CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 19.6608MCO 
44.90000 | SE2344CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 44.9000MCO 
20.0000 | SE2214CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 20.0000MCO 
‘ 5CT- 5 ; 5 i 70. -615PH 48, 
20.48000 | SE2240CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 20.4800MCO 4800000 eam OO 300 250 | 1,000 1670.00: "36 615FH 48 -0000MC0 
2911900 (Rene wee” “ano. “260° cron 17000: |saceiesgoadaatied 50.00000 | SE2346CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 50.0000MCO 
24,0000 | SE2215CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 24.0000MCO 5.00000 Pie oo | 200 260 | 1.000 1670, 00-2)| SG-0) SEH ES OOOO 
os 00000 |MEreneette seg aan Dyar| BE hasies. | SezC1RPSS(OGOOMES 66.6600 | SE2352CT-ND 364 312 260 | 1,000 1850.00 | SG-615PH 66.6660MCO 
25,00000 | SE2242cT-ND 350 3.00 250 | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 25.0000Mco SG:615PH (CMOS compatible'type)'— ‘Hols Compliant 
'SG-615P (CMOS, TTL compatible type) — RoHS Compliant 32.00000 | SER2337CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 32.0000MCO:ROHS 
154400 VSERQUITGTNDD 850 3002.50 1 1000 7400.00] SG-615P 1.5440MCO-ROHS 33.00000 | SER2339CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 33.0000MCO:ROHS 
1.94320 |SER220ICT-ND 350 3.00 250 | 1.000 1400.00 | $6-615P 1.8432MCO:ROHS 40.00000 | SER2343CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 40.0000MCO:ROHS 
2.00000 | SER2202CT-ND 350 3.00 250 | 1.000 4400.00 | $G-615P 2.0000MCO:ROHS 48.00000 | SER2345CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 48.0000MCO:ROHS 
2.04800 |SER2218CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 4400.00 | $G-615P 2.0480MCO:ROHS 50.00000 | SER2346CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 50.0000MCO:ROHS 
2.45760 |SER2203CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 4400.00 | $G-615P 2.4576MCO:ROHS 55.00000 |SER2347CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 55.0000MCO:ROHS 
3.07200 |SER2219CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 3.0720MCO:ROHS SG-615PTJ (TTL compatible type) 
3.68640 |SER2204CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 3.6864MCO:ROHS 27.0000 | SE2326CT-ND 3.50 3.00 ~=—-2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PTJ 27.0000MCO 
4.00000 |SER2205CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 4.0000MCO:ROHS 30.00000 | SE2330CT-ND 3.50 3.00 ~=—.2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PTJ 30.0000MCO 
5.00000 |SER2224cT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 5.0000MCO:ROHS 40.0000 | SE3622CT-ND 3.50 3.00 +=—-2.50 | 250 417.50 | SG-615PTJ 40.0000MCc3 
6.00000 |SER2207CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 6.0000MCO:ROHS 50.00000 | SE3608CT-ND 350 3.00 250 | 250 417.50 | SG-615PTJ 50.0000MC3 
6.14400 |SER2226CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 6.1440MCO:ROHS SG-615PTJ (TTL compatible type) — RoHS Compliant 
7.37280 |SER2227CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 7.3728MCO:ROHS 27.00000 | SER2326CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00] SG-615PTJ 27.0000MC0:ROHS 
8.19200 |SER2228CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 8.1920MCO:ROHS 30.00000 |SER2330CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PTJ 30.0000MCO:ROHS 
9.83000 |SER2229CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 9.8300MCO:ROHS 50.00000 |SER3608CT-ND 3.50 3.00 250 | 250 382.50 | SG-615PTJ 50.0000MC3:ROHS 
10.00000 | SER2209CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 10.0000MCO:ROHS + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND @ RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1392 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


®@ EPSON TOYOCOM 
SG636PCE Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 
¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V 


1.3 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Pin Connection 
1 OE 


* Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm t 
* Supply Current: 9mA 2 GND 
. Disable Current: 5mA . 0.5-le, 08 Lo pg 3 Out 
¢ Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% ° 

¢ Fall Time CMOS: Sns Maximum a Vdd 
¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 
*¢ Start-up Time: 4ms Maximum 


Fre- Cut Tape Tape and Reel Fre- Cut Tape Tape and Reel 
quency | Digi-Key Price Each Pricingt Epson quency | Digi-Key Price Each Pricingt Epson 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. (MHz) | Part No. il 10 50 1,000 Part No. 
2.4576|SE2801CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 2.4576MCO 38.0000|SE2850CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 38.0000MCO 
3.6864|SE2806CT-ND 438 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 3.6864MCo 40.0000|SE2851CT-ND 4.38 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 40.0000MCO 
4.0000|SE2807CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 4.0000MCo RoHS Compliant 
5.0000 CEE 49@ 0 a7s ata Saaeieo: _/Seces6RGE SossoNCe 2.4576 |SER2801CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 2.4576MC0:ROHS 
3.6864 |SER2806CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 3.6864MC0:ROHS 
6.0000] SE2812CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 6.0000MCO 
4.0000|SER2807CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 4.0000MCO:ROHS 
8.0000 | SE2815CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 8.0000MCO 5.0000|SER2810CT-ND 4.38 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 5.0000MCO:ROHS 
8.1920] SE2816CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 8.1920MCO 6.0000|SER2812CT-ND 438 3.75 313 1750.00 | SG-636PCE 6.0000MC0:ROHS 
10.0000|SE2818CT-ND 4.38 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 10.0000MCo 8.0000|SER2815CT-ND 438 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 8.0000MC0:ROHS 
10.2400|SE2819CT-ND 4.38 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 10.2400MCO 8.1920|SER2816CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 8.1920MC0:ROHS 
12.0000 | SE2822CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 SG-636PCE 12.0000MCO 10.0000 | SER2818CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 SG-636PCE 10.0000MCO:ROHS 
14.7456 (GESEEEGIENIN 49a. 495 8.19 2080.00 | SG-636PCE 14.745eMCD 12.0000|SER2822CT-ND 438 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 12.0000MCO:ROHS 
45.0000 GEaeneED 64984375 a3 Bean .06.- | Peeckaseec as oOONGG 14.7456 |SER2825CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 14.7456MCO0:ROHS 
16.0000|SER2827CT-ND 438 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 16.0000MCO:ROHS 
16.0000 Ea OO 875 8.18 2080.00: - | SG‘826RCE 18.0000MC0 18.4320|SER2830CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 18.4320MCO:ROHS 
18.4320 (eee 438 3753.13 OB OI00:. || HOSS ROE 18 422060 20.0000|SER2833CT-ND 4.38 3.75 313 | 1750.00 | SG-636PCE 20.0000MCO:ROHS 
20.0000 [SEC6SSCTEND) 4.580 3.75 3.18 2080.00 | SG-636PCE 20.0000MCO 24.0000|SER2836CT-ND 4.38 3.75 313 1750.00 | SG-636PCE 24.0000MCO:ROHS 
24.0000| SE2836CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 24.0000MCO 25.0000 |SER2837CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 25.0000MCO:ROHS 
25.0000| SE2837CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 25.0000MCO 25.1750 |SER2838CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 25.1750MC0:ROHS 
25.1750 | SE2838CT-ND 4.38 3.75 S13 2080.00 SG-636PCE 25.1750MCO 27.0000 | SER2839CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 SG-636PCE 27.0000MC0:ROHS 
27.0000/SE2839CT-ND 4.38 375 3.43 2080.00 | SG-636PCE 27.0000MCo 29.4912|SER2842CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 29.4912MC0:ROHS 
29.4912|SE2842CT-ND 4.88 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 29.4912MCo 30.0000 |SER2843CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 30.0000MCO:ROHS 
32.0000 |SER2844CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 32.0000MCO:ROHS 
50.0000 Eee OO 875 8.18 SOO | ee Seek CE eo 000Nee 33.0000 |SER2847CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 33.0000MC0:ROHS 
92.0000 See TO 8S 818 2080-00:, | SErSser GE 2 0O00MCO 33.3333 |SER2848CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 33.3333MC0:ROHS 
38.0000 [SEZSE7GIEND) 94.38 63.75 63.13 2080.00 | SG-636PCE 33.0000MCO 36.0000|SER2849CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 36.0000MCO:ROHS 
33.3333 | SE2848CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 SG-636PCE 33.3333MC0 40.0000 | SER2851CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 SG-636PCE 40.0000MCO:ROHS 
36.0000|SE2849CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 36.0000MCO + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TRND. 


SG636PCV Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 

© Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C 
Pin i ~ 100°C * Frequency Tolerance: +100ppm * Supply Current: 9mA * Disable Current: 5mA * Duty @ 

Connection CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% ¢ Fall Time CMOS: 5ns Maximum ¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 

1 OE ¢ Start-up Time: 4ms Maximum 

2 GND 

3 Out Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Epson 

4) vad (MHz) __| Part No. 1 10 50 Part No. 


55.0000 | SE2855CT-ND 6.15 5.13 3.60 SG-636PCV 55.000MCO 


SG636PTF Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 

° Supply Voltage: 5V +.5V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C * Frequency Toler- 
ance: +100ppm ¢ Supply Current: 17mA ¢ Disable Current: 10mA * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% »* Fall Time 
CMOS: 7ns Maximum ¢ Rise Time CMOS: 7ns Maximum » Start-up Time: 4ms Maximum 


Ganhaction Cut Tape Tape & Reel 
1 OE Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
2 25.0000 | SE3623CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SE3623TR-ND 417.50 SG-636PTF 25.0000MC3 
3 Out 40.0000 | SE3624CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SE3624TR-ND 417.50 SG-636PTF 40.0000MC3 
is 2 RoHS Compliant 
25.0000 | SER3623CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SER3623TR-ND. 382.50 SG-636PTF 25.0000MC3:ROHS 
40.0000 | SER3624CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SER3624TR-ND. 382.50 SG-636PTF 40.0000MC3:ROHS 


Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO) VG-1011JA Series 


Features: ¢ Reflowable and high density * SMD mounting * Using the heat-resisting type AT cut quartz crystal allows 
almost the same temperature soldering as universal SMD IC » Using C-MOS IC allows low current consumption and 
assures high reliability 


Pin Connection Specifications: * Frequency Adjustment Range: +75ppm ° Frequency Control Sensitivity: 2.5, +2.0V,+10% * Sup- 
1 vc ply Voltage: 5V +.5V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Frequency 

Tolerance: +20ppm * Supply Current: 13mA * Output Voltage: .4V (VOL) * Output Current: -0.8mA IOH; .8mA IOL 
2 GND * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Control Voltage: 4.5V ~ 5.5V * Fall Time: 8ns * Rise Time: 8ns 
3 Out 

Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Epson 
4 Vdd (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
19.2000 SE3605CT-ND 15.96 13.68 11.40 VG-1011JA 19.2000MAVKO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1393 


EPSON TOYOCOM CMOS/TTL Oscillators 


Features: ¢ High reliability by cylinder type AT Crystal * Automatic mountable » Lower current con- 
Specifications Preis alt irae sumption by C-MOS IC THL-10 cutout load by using -MOS IC * DIP 14-pin plastic package compatible with 
metal package oscillator * DIP 8-pin plastic package compatible with half size metal package oscillator 
Supply Voltage 5.0V + 0.5V 
Storage Temperature -55°C ~ 125°C 5 
Operating Temperature -20°C ~ 70°C Half Size 
Frequency Tolerance +100ppm SG-531P, PH, PTJ 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. Pin Connection 2 < 904105" 
Output Disable Current 12mA Max. 28mA Max. 20mA Max. ; 
Du 
as 40% ~ 60% = 40% ~ 60% 5 
TTL 40% ~ 60% 45% ~ 55% = 8 
Output Voltage 
VOH Vec -0.4V Min. 2.4V Min. Vec -0.4V Min. Full Size 
VOL 0.4V Max. SG-51P, PH, PTJ 
Output Enable / Disable Input Voltage Pin Connection 
VIH 2.0V Min. 3.5V Min. 2.0V Min. 
VIL 0.8V Max. 1.5V Max. 0.8V Max. 
Output Rise Time 8ns Max. = 7ns Max. 90~105° 
Output Fall Time 8ns Max. 5ns Max. _- 
Oscillation Start-up Time 4ms Max. 10ms Max. 
Frequency | Digi-Key Price Each Epson Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Series (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
Half Size Full Size 
1.544000 SE1216-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 1.5440MC 1.544000 | SE1716-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 1.5440MC 
1.843200 SE1201-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 1.8432MC 1.843200 | SE1701-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 1.8432MC 
2.000000 SE1217-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 2.0000MC 2.000000 | SE1717-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 2.0000MC 
2.048000 SE1218-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 2.0480MC 2.048000 | SE1718-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 2.0480MC 
2.457600 SE1202-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 2.4576MC 3.072000 | SE1719-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.0720MC 
3.072000 SE1219-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.0720MC 3.088000 | SE1720-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.0880MC 
3.088000 SE1220-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.0880MC 3.276800 | SE1721-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.2768MC 
3.276800 SE1221-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.2768MC 3.579545 | SE1722-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.579545MC 
3.579545 SE1222-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.579545MC 3.686400 | SE1723-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.6864MC 
3.686000 SE1223-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.6864MC 4.000000 | SE1703-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 4.0000MC 
4.000000 SE1203-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 4.0000MC 4.096000 | SE1724-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 4.0960MC 
4.096000 SE1224-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 4.0960MC 4.915200 | SE1704-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 4.9152MC 
4.915200 SE1204-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 4.9152MC 5.000000 | SE1705-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 5.0000MC. 
5.000000 SE1205-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 5.0000MC 5.068000 | SE1725-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 5.0680MC 
5.068800 SE1225-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 5.0688MC 6.000000 | SE1706-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 6.0000MC. 
6.000000 SE1206-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 6.0000MC 6.144800 | SE1726-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 6.1448MC 
6.144000 SE1226-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 6.1440MC 7.372800 | SE1727-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 7.3728MC 
7.372800 SE1227-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 7.3728MC 8.000000 | SE1707-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 8.0000MC 
SG-531P 8.000000 SE1207-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 8.0000MC 8.192000 | SE1728-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 8.1920MC 
CMOS/TTL 8.192000 SE1228-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 8.1920MC $G-51P 9.830400 | SE1729-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 9.8304MC 
with Output 9.830400 SE1229-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 9.8304MC CMOS/TTL | 10.000000 | SE1708-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 10.0000MC 
Enable 10.000000 | SE1208-ND 2.94 2.45 1.71] SG-531P 10.0000MC with Output | 10.240000 | SE1730-ND 2.94 245  1.71| SG-51P 10.2400MC 
10.240000 SE1230-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 10.2400MC Enable 11.000000 | SE1731-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 11.0000MC 
11.000000 SE1231-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 11.0000MC 11.059200 | SE1732-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 11.0592MC 
11.059200 SE1232-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 11.0592MC 12.000000 | SE1709-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 12.0000MC 
12.000000 SE1209-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 12.0000MC 12.288000 | SE1733-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 12.2880MC 
12.288000 SE1233-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 12.2880MC 14.318180 | SE1710-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 14.318MC 
14.318180 SE1210-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 14.31818MC 14.745600 | SE1734-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 14.7456MC 
14.745600 SE1234-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 14.7456MC 15.000000 | SE1735-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 15.0000MC 
15.000000 SE1235-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 15.0000MC 16.000000 | SE1711-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 16.0000MC 
16.257000 SE1236-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 16.2570MC 16.257000 | SE1736-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 16.2570MC 
18.000000 SE1237-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 18.0000MC 18.000000 | SE1737-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 18.0000MC 
18.432000 SE1238-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 18.4320MC 18.432000 | SE1738-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 18.4320MC 
18.869600 SE1239-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 18.8696MC 18.869000 | SE1739-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 18.8690MC 
19.660800 SE1240-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 19.6608MC 19.660800 | SE1740-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 19.6608MC 
20.480000 SE1241-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 20.4800MC 20.000000 | SE1712-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 20.0000MC 
22.118400 SE1242-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 22.1184MC 20.480000 | SE1741-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 20.4800MC 
24.000000 SE1213-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 24.0000MC 22.118000 | SE1742-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 22.1184MC 
25.175000 SE1215-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 25.1750MC 24.000000 | SE1713-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 24.0000MC 
25.576000 SE1243-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 25.5760MC. 24.576000 | SE1743-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 24.5760MC 
32.000000 SE11114-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 32.0000MC 25.000000 | SE1714-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 25.0000MC 
32.514000 SE1112-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 32.5140MC 25.175000 | SE1715-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 25.1750MC 
32.768000 SE1113-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 32.7680MC 32.768000 | SE1902-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 32.7680MC 
33.000000 SE1114-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 33.0000MC 33.000000 | SE1903-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 33.0000MC 
33.333000 SE1115-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 33.3330MC 33.333000 | SE1904-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 33.3330MC 
SG-531PH 36.000000 SE1116-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 36.0000MC 36.000000 | SE1905-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 36.0000MC 
CMOS 38.000000 SE1117-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 38.0000MC SG-51PH 38.000000 | SE1906-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 38.0000MC 
with Output 42.000000 SE1119-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 42.0000MC CMOS/TTL | 42.000000 | SE1908-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 42.0000MC 
Enable 44.900000 SE1120-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 44.9000MC with Output | 44.900000 | SE1909-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 44.9000MC 
48.000000 SE1122-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 48.0000MC Enable 46.000000 | SE1910-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 46.0000MC 
64.000000 SE1126-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 64.0000MC 48.000000 | SE1911-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 48.0000MC 
65.000000 SE1127-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 65.0000MC 50.000000 | SE1912-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 50.0000MC 
66.000000 SE1128-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 66.0000MC 55.000000 | SE1913-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 55.0000MC 
66.666700 SE1129-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 66.6667MC 60.000000 | SE1914-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-51PH 60.0000MC 
27.000000 SE1817-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 27.0000MC 28.000000 | SE1806-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 28.0000MC 
28.000000 SE1818-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 28.0000MC 28.322000 | SE1807-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 28.3220MC 
28.322000 SE1819-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 28.3220MC 28.636360 | SE1808-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 28.63636MC 
28.636360 SE1820-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 28.63636MC SG-51PTJ 29.491200 | SE1809-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 29.4912MC 
SG-531PTJ 29.491000 SE1821-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 29.4910MC TIL 30.000000 | SE1810-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 30.0000MC 
wilh, Output 30.000000 SE1822-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 30.0000MC we Output | 32.000000 | SE1811-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 32.0000MC 
Enable 32.514000 | SE1824-ND 2.94 2.45 1.71] SG-531PTJ 32.5140MC nable | 32.768000 | SE1813ND 2.94 245 1.71| SG-51PTJ32.7680MC 
32.768000 SE1825-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 32.7680MC 33.000000 | SE1814-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 33.0000MC 
33.000000 SE1826-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 33.0000MC 33.333300 | SE1815-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 33.3333MC 
33.333300 SE1827-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 33.3333MC 36.000000 | SE1816-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 36.0000MC 
36.000000 SE1828-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 36.0000MC : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1394 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM 
CMOS/TTL Oscillators (Cont) 


Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
Series (MHz) Part No. i 10 50 | Part No. 
Half Size — RoHS Compliant 
1.544000 | SER1216-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 1.5440MC:ROHS 
1.843200 | SER1201-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 1.8432MC:ROHS 
2.457600 | SER1202-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 2.4576MC:ROHS 
3.276800 | SER1221-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 3.2768MC:ROHS 
3.579545 | SER1222-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 3.579545MC:ROHS 
3.686400 | SER1223-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 3.6864MC:ROHS 
4.000000 | SER1203-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 4.0000MC:ROHS 
4.096000 | SER1224-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 4.0960MC:ROHS 
4.915200 | SER1204-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 4.9152MC:ROHS 
Choate. | 7.372800 | SER1227-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 7.3728MC:ROHS 
with Output 8.000000 | SER1207-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 8.0000MC:ROHS 
enable 8.192000 | SER1228-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 8.1920MC:ROHS 
10.000000 | SER1208-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 10.0000MC:ROHS 
11.059200 | SER1232-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 11.0592MC:ROHS 
12.288000 | SER1233-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 12.2880MC:ROHS 
14.745600 | SER1234-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 14.7456MC:ROHS 
18.432000 | SER1238-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 18.4320MC:ROHS 
19.660800 | SER1240-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 19.6608MC:ROHS 
22.118400 | SER1242-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 22.1184MC:ROHS 
24.000000 | SER1213-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 24.0000MC:ROHS 
SG-531PH 32.000000 | SER1111-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PH 32.0000MC:ROHS 
CMOS 33.000000 | SER1114-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PH 33.0000MC:ROHS 
with Output | 48.000000 | SER1122-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PH 48.0000MC:ROHS 
Enable 66.000000 | SER1128-ND 3.61 3.09 2.37 | SG-531PH 66.0000MC:ROHS 
SG-531PTJ 27.000000 | SER1817-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 27.0000MC:ROHS 
TAL. 28.636360 | SER1820-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 28.63636MC:ROHS 
with Output | 29.491000 | SER1821-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 29.4910MC:ROHS 
Enable 33.000000 | SER1826-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 33.0000MC:ROHS 
Full Size — RoHS Compliant 
1.843200 | SER1701-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 1.8432MC:ROHS 
2.000000 | SER1717-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 2.0000MC:ROHS 
4.000000 | SER1703-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 4.0000MC:ROHS 
6.000000 | SER1706-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 6.0000MC:ROHS 
7.372800 | SER1727-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 7.3728MC:ROHS 
8.000000 | SER1707-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 8.0000MC:ROHS 
EMOSTIL 10.000000 | SER1708-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 10.0000MC:ROHS 
with Output | 12.000000 | SER1709-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 12.0000MC:ROHS 
Enable 12.288000 | SER1733-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 12.2880MC:ROHS 
14.745600 | SER1734-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 14.7456MC:ROHS 
16.000000 | SER1711-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 16.0000MC:ROHS 
18.432000 | SER1738-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 18.4320MC:ROHS 
20.000000 | SER1712-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 20.0000MC:ROHS 
24.576000 | SER1743-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 24.5760MC:ROHS 
SG-51PTJ 
Totigut | 92000000 | SERI811-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51PTJ 32.0000MC:ROHS 
Enable 


A462-ND_ Aries Electronics Inc., Full Size, 4-Pin Oscillator Socket: 
A463-ND Aries Electronics Inc., Half Size, 4-Pin Oscillator Sockets. 


Specifications: 


* Nominal Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C ¢ Drive Level: 1.0uW Maxi- 
mum ¢ Frequency Tolerance (Standard): +20ppm * Series Resistance: C-001R = 35kQ Maximum (18kQ. 


Quartz Crystals - C-Type, Cylinder 


58/1 


58/1 $12.08/25 


Typ.); C-002RX and C-004R = 50kQ Maximum (30kQ Typ.); and C-005R = 50kQ Maximum (37kQ Typ.) 


$12.08/25 $39.12/100 
$39.12/100 


Quartz Crystals - C-2-Type, 


Specifications: 

* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 

¢ Drive Level: 1.0uW Maximum 

¢ Crystal Load Capacitance/Tolerance: All 
parts have 11pF load capacitance, +100ppm 
except: C-2 32.560KH-AG, 7pF, +190ppm; 
C-2 38.000KA-P 12.5pF, +20ppm 

* Series Resistance Over 20kHz and Under 


99KHz: 35kQ ~ 15k Model | L1 Max. |L2 Min.| D1 Max.| D2 
* Series Resistance Over 100kHz and Under C-2-Type 60 40 22.0 202 
200kHz: 12k0 ~ 8k 
Frequency Price Each Epson 
(kHz) 1 10 50 Part No. 
20.0000 SE3301-ND 1.23 1.03 73 C-2 20.0000K-P 
26.6670 SE3303-ND 1.23 1.03 73 C-2 26.6670K-P 
31.2500 SE3308-ND 1.23 1.03 73 C-2 31.2500K-P 
31.5000 SE3309-ND 1.23 1.03 73 C-2 31.5000K-P 
32.5600 SE3311-ND 1.23 1.03 73 C-2 32.5600KH-AG 
32.9190 SE3312-ND 1.23 1.03 73 C-2 32.9190KC-P 
36.0000 SE3313-ND 1.23 1.03 73 C-2 36.0000K-P 
38.0000 SE3314-ND 1.35 1.13 73 C-2 38.0000KA-P 
38.4000 SE3315-ND 1.23 1.03 73 C-2 38.4000K-P 
46.6084 SE3317-ND 1.23 1.03 73 C-2 46.6084KC-P 
50.0000 SE3318-ND 1.23 1.03 73 C-2 50.0000K-P 
60.0020 SE3321-ND 1.23 1.03 73 C-2 60.0020KC-P 
75.0000 SE3323-ND 1.23 1.03 73 C-2 75.0000K-P 
76.8000 SE3324-ND 1.23 1.03 73 C-2 76.8000K-P 
83.0000 SE3330-ND 1.47 1.23 87 C-2 83.0000K-P 
111.0000 SE3334-ND 1.47 1.23 87 C-2 111.0000K-P 
120.8475 SE3336-ND 1.47 1.23 87 C-2 120.8475K-P 
149.4750 SE3338-ND 1.77 1.48 1.04 C-2 149.4750K-P 
RoHS Compliant 
20.0000 SER3301-ND 1.44 1.23 95 C-2 20.0000K-P:PBFREE 
25.6000 SER3302-ND 1.44 1.23 95 C-2 25.6000K-P:PBFREE 
26.6670 SER3303-ND 1.44 1.23 95 C-2 26.6670K-P:PBFREE 
28.0000 SER3304-ND 1.44 1.23 95 C-2 28.0000K-P:PBFREE 
30.0000 SER3305-ND 1.44 1.23 95 C-2 30.0000K-P:PBFREE 
31.2500 SER3308-ND 1.44 1.23 95 C-2 31.2500K-P:PBFREE 
32.0000 SER3310-ND 1.44 1.23 95 C-2 32.0000K-P:PBFREE 
36.0000 SER3313-ND 1.44 1.23 95 C-2 36.0000K-P:PBFREE 
38.0000 SER3314-ND 1.58 1.35 1.04 C-2 38.0000KA-P:PBFREE 
38.4000 SER3315-ND 1.44 1.23 95 C-2 38.4000K-P:PBFREE 
40.0000 SER3316-ND 1.44 1.23 95 C-2 40.0000K-P:PBFREE 
60.0000 SER3320-ND 1.44 1.23 95 C-2 60.000K-P:PBFREE 
65.5350 SER3322-ND 1.44 1.23 95 C-2 65.5350K-P:PBFREE 
75.0000 SER3323-ND 1.44 1.23 95 C-2 75.0000K-P:PBFREE 
76.8000 SER3324-ND 1.44 1.23 95 C-2 76.8000K-P:PBFREE 
83.0000 SER3330-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 83.0000K-P:PBFREE 
96.0000 SER3331-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 96.0000K-P:PBFREE 
100.0000 SER3333-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 100-0000K-P:PBFREE 
120.0000 SER3335-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 120.0000K-P:PBFREE 
131.0720 SER3337-ND 2.07 1.77 1.36 C-2 131.0720K-P:PBFREE 
149.4750 SER3338-ND 2.07 1.77 C-2 149.4750K-P:PBFREE 


Specifications: 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Drive Level: 2mW Maximum * Recommended Level: 10yW ~ 


Quartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder 


100yW Typ. * Frequency Tolerance (Standard): +30ppm * Load Capacitance: 18pF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Model L1 Max. | L2 Min.| D1 Max. | D2 B Frequency MHz Series 
C-001R | 8.0 90 | 031 | 003 J14 B be Over | Under | Resistance | Mode 
= 4.0 5.5 1500 Max. 
C-002RX 6.0 4.0 02.0 00.2 |0.7 D1 = 5.5 6.0 1009 Max. 
6.0 10.0 800 Max. Fund: tal 
C-004R 5.0 4.0 01.5 20.18 |0.5 L1——+—-12 70.0 120 600 Max. undamental 
c-005R | 4.6 4.0 | 012 | 00.15/03 12.0 | 16.0 | 500 Max. li] w2] D1 
16.0 30.0 400 Max. Model Max. | Min. | Max. | D2 B 
30.0 36.0 1000 Max. Under 5.5MHz | 9.3 9.5 | 93.1 | 90.3) 1.1 
aes z 3rd Overtone 
Load Digi-Key Price Each Epson 36.0 64.0 800 Max. Over 5.5MHz 8.9 9.5 | 03.1 | 90.3) 1.1 
Cap. (pF) Part No. 1 10 50 Part No. 
9 SE3204-ND 5.64 4.70 3.33 C-005R 32.7680K-AC Frequency Digi-Key Price Each Epson 
RoHS Compliant (MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 
12.5 SER3201-ND 32 27 21 C-001R 32.7680K-A:PBFREE 4.194304 SE3405-ND 2.13 1.78 1.26 CA-301 4.194304M-C 
12.5 SER3202-ND 32 27 .21 C-002RX 32.7680K-A:PBFREE 4.433619 SE3406-ND 2.13 1.78 1.26 CA-301 4.433619M-C 
6 SER3205-ND 32 27 .21 C-002RX 32.7680K-E:PBFREE 6.144000 SE3410-ND .96 -80 56 CA-301 6.1440M-C 
12.5 SER3203-ND 1.61 1.38 1.06 | C-004R 32.7680K-A:PBFREE 6.757000 | SE3411-ND 96 80 56 | CA-301 6.7570M-C 
9 SER3204-ND 6.58 5.64 4.33 C-005R 32.7680K-AC:PBFREE (Continued) 


(to91) 1395 


@ EPSON TOYOCOM auartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder (cont) 


Frequency Digi-Key Price Each Epson Frequency Digi-Key Price Each Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. (MHz) Part No. uJ 10 50 Part No. 
7.200000 SE3412-ND -96 80 56 CA-301 7.200M-C 4.194304 SER3405-ND 2.49 2.13 1.64 CA-301 4.194304M-C:PBFREE 
8.432000 SE3416-ND 96 80 56 CA-301 8.432M-C 4.915200 SER3407-ND 2.49 2.13 1.64 CA-301 4.9152M-C:PBFREE 
10.624400 SE3422-ND -96 80 56 CA-301 10.6244M-C 5.500000 SER3408-ND 1.12 96 74 CA-301 5.5000M-C:PBFREE 
12.096000 SE3425-ND -96 80 56 CA-301 12.0960M-C 6.000000 SER3409-ND 1.12 96 74 CA-301 6.000M-C:PBFREE 
13.500000 SE3427-ND -96 80 56 CA-301 13.5000M-C 6.144000 SER3410-ND 1.12 96 74 CA-301 6.1440M-C:PBFREE 
14.000000 SE3428-ND -96 80 56 CA-301 14.0000M-C 7.200000 SER3412-ND 1.12 96 74 CA-301 7.200M-C:PBFREE 
14.500000 SE3430-ND -96 80 56 CA-301 14.500M-C 7.372800 SER3413-ND 1.12 96 74 CA-301 7.372M-C:PBFREE 
14.745600 SE3431-ND -96 80 56 CA-301 14.7456M-C 8.000000 SER3414-ND 1.12 96 74 CA-301 8.000M-C:PBFREE 
15.000000 SE3432-ND -96 80 56 CA-301 15.000M-C 8.388608 SER3415-ND 1.12 96 74 CA-301 8.388M-C:PBFREE 
18.000000 SE3435-ND -96 80 56 CA-301 18.0000M-C 8.432000 SER3416-ND 1.12 96 74 CA-301 8.432M-C:PBFREE 
18.432000 SE3436-ND -96 -80 56 CA-301 18.4320M-C 9.600000 SER3418-ND 1.42 96 74 CA-301 9.600M-C:PBFREE 
19.660800 SE3437-ND -96 80 56 CA-301 19.6608M-C 9.830000 SER3419-ND 1.12 96 74 CA-301 9.830M-C:PBFREE 
24.000000 SE3440-ND -96 80 56 CA-301 24.0000M-C 10.000000 SER3420-ND 1.12 96 74 CA-301 10.000M-C:PBFREE 
25.175000 SE3442-ND -96 80 56 CA-301 25.1750M-C 10.240000 SER3421-ND 1.12 96 74 CA-301 10.2400M-C:PBFREE 
27.000000 SE3443-ND -96 -80 56 CA-301 27.0000M-C:(FUND) 11.059200 SER3423-ND 1.12 96 74 CA-301 11.0592M-C:PBFREE 
28.000000 SE3444-ND -96 80 56 CA-301 28.0000M-C:(FUND) 12.000000 SER3424-ND 1.12 96 74 CA-301 12.0000M-C:PBFREE 
28.322000 SE3445-ND -96 80 56 CA-301 28.3220M-C:(FUND) 12.288000 SER3426-ND 1.12 96 74 CA-301 12.2880M-C:PBFREE 
32.000000 SE3446-ND -96 80 56 CA-301 32.0000M-C 14.318180 SER3429-ND 1.12 96 74 CA-301 14.31818M-C:PBFREE 
32.768000 SE3447-ND 96 -80 56 CA-301 32.7680M-C 14.745600 SER3431-ND 1.12 96 74 CA-301 14.7456M-C:PBFREE 
33.000000 SE3448-ND -96 80 56 CA-301 33.0000M-C 16.000000 SER3433-ND 1.12 96 74 CA-301 16.0000M-C:PBFREE 
33.333000 SE3449-ND -96 80 56 CA-301 33.3330M-C 18.000000 SER3435-ND 1.12 96 74 CA-301 18.0000M-C:PBFREE 
36.000000 SE3450-ND -96 80 56 CA-301 36.0000M-C 18.432000 SER3436-ND 1.12 96 74 CA-301 18.4320M-C:PBFREE 
40.000000 SE3451-ND -96 -80 56 CA-301 40.0000M-C 19.660800 SER3437-ND 1.12 96 74 CA-301 19.6608M-C:PBFREE 
46.000000 SE3453-ND -96 80 56 CA-301 46.0000M-C 20.000000 SER3438-ND 1.12 96 74 CA-301 20.0000M-C:PBFREE 
49.860000 SE3454-ND -96 80 56 CA-301 49.8600M-C 22.118400 SER3439-ND 1.12 96 74 CA-301 22.1184M-C:PBFREE 
50.000000 SE3455-ND. 96 80 56 CA-301 50.0000M-C 24.000000 SER3440-ND 1.12 96 74 CA-301 24.0000M-C:PBFREE 
55.000000 SE3456-ND -96 -80 56 CA-301 55.0000M-C 25.000000 SER3441-ND 1.12 96 74 CA-301 25.0000M-C:PBFREE 
60.000000 SE3457-ND 1.41 93 64 CA-301 60.000M-C 27.000000 SER3443-ND 1.12 96 74 CA-301 27.0000M-C:(FUND):PBFREE 
RoHS Compliant 33.000000 SER3448-ND 1.12 96 74 CA-301 33.0000M-C:PBFREE 
4.000000 SER3404-ND 2.49 2.13 1.64 CA-301 4.0000M-C:PBFREE 40.000000 SER3451-ND 1.12 96 74 CA-301 40.0000M-C:PBFREE 
Chipset Crystals Reel® 
Load Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson Compatible Chip Sets 
(MHz) (pF) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. and Applications 
16.0000 9.0 SER3628CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3628TR-ND 575.00 TSX-3225 16.0000MF09Z-AC3 CSR, Bluetooth® 
16.0000 9.0 SER3636CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3636TR-ND 575.00 TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 Freescale, ZigBee™ 
20.0000 9.0 SER3629CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3629TR-ND 575.00 TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 CSR, Bluetooth® 
24.0000 9.0 SER3634CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3634TR-ND 575.00 TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 Freescale, ZigBee™ 
24.0000 9.0 SER3635CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3635TR-ND 575.00 TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 Freescale, ZigBee™ 
26.0000 9.0 SER3627CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3627TR-ND 575.00 TSX-3225 26.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth®, GSM 
38.4000 8.5 SER3625CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3625TR-ND 575.00 TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 Marvell, WLAN 
40.0000 9.0 SER3626CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3626TR-ND 575.00 TSX-3225 40.0000MF10Z-AC3 Marvell, WLAN, WIMAX 
16.0000 9.0 SER3630CT-ND 2.19 1.83 1.65 SER3630TR-ND 365.00 TSX-4025 16.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth® 
26.0000 9.0 SER3633CT-ND 4.35 3.63 3.27 SER3633TR-ND 725.00 FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 CSR, Bluetooth®, GSM 
38.4000 8.5 SER3631CT-ND 4.35 3.63 3.27 SER3631TR-ND 725.00 FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 Marvell, WLAN 
40.0000 9.0 SER3632CT-ND 4.35 3.63 3.27 SER3632TR-ND 725.00 FA-20H 40.0000MF15Z-AC3 Analog Devices, WLAN, WIMAX 


MA-306 Series Crystal 


Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C, stored as naked product 
after unpacking * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Maximum Drive Level: 
2mW_ » Recommended Drive Level: 10uW ~ 100UW » Frequency Tolerance (stan- 
dard): +50ppm * Frequency Temperature Characteristics (standard): +30ppm, -20°C 
~ 70°C, DL=100”W * Load Capacitance: 18pF * Series Resistance: 60Q Maximum, 
-20°C ~ 70°C, DL=100”UW »* Shunt Capacitance: 5pF Maximum * Aging: +5ppm/ 
year Maximum 


Internal 
Connection 
#4 #3 


Recommended 
Soldering Pattern 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. i 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
18.00000 SE2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2701TR-ND 1020.00 MA-306 18.0000M-CO 
18.43200 SE2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2702TR-ND 1020.00 MA-306 18.4320M-CO 
19.66080 SE2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2704TR-ND 1020.00 MA-306 19.6608M-CO 
22.11840 SE2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2707TR-ND 1020.00 MA-306 22.1184M-CO 
24.00000 SE2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2708TR-ND 1020.00 MA-306 24.0000M-CO 
24.57600 SE2709CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2709TR-ND 1020.00 MA-306 24.5760M-CO 
25.00000 SE2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2710TR-ND 1020.00 MA-306 25.0000M-CO 
25.17500 SE2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2711TR-ND 1020.00 MA-306 25.1750M-CO 
27.00000 SE2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2712TR-ND 1020.00 MA-306 27.0000M-CO 
28.00000 SE2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2713TR-ND 1020.00 MA-306 28.0000M-CO 
28.63636 SE2715CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2715TR-ND 1020.00 MA-306 28.63636M-CO 
29.49120 SE2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2716TR-ND 1020.00 MA-306 29.4912M-CO 
32.00000 SE2718CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2718TR-ND 1020.00 MA-306 32.0000M-CO 
40.00000 SE2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2725TR-ND 1020.00 MA-306 40.0000M-CO 
RoHS Compliant 
18.00000 SER2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2701TR-ND 885.00 MA-306 18.0000M-CO:ROHS 
18.43200 SER2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2702TR-ND 885.00 MA-306 18.4320M-CO:ROHS 
19.66080 SER2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2704TR-ND 885.00 MA-306 19.6608M-CO:ROHS 
20.00000 SER2705CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2705TR-ND 885.00 MA-306 20.0000M-CO:ROHS 
22.11840 SER2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2707TR-ND 885.00 MA-306 22.1184M-CO:ROHS 
24.00000 SER2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2708TR-ND 885.00 MA-306 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 SER2709CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2709TR-ND 885.00 MA-306 24.5760M-CO:ROHS 
25.00000 SER2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2710TR-ND 885.00 MA-306 25.0000M-CO:ROHS 
25.17500 SER2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2711TR-ND 885.00 MA-306 25.1750M-CO:ROHS 
27.00000 SER2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2712TR-ND 885.00 MA-306 27.0000M-CO:ROHS 
28.00000 SER2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2713TR-ND 885.00 MA-306 28.0000M-CO:ROHS 
29.49120 SER2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2716TR-ND 885.00 z 
32.00000 SER2718CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2718TR-ND 885.00 MA-306 32.0000M-CO:ROHS 
40.00000 SER2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2725TR-ND 885.00 MA-306 40.0000M-CO:ROHS 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1396 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EPSON TOYOCOM Surface Mount Quartz Crystal Products Digi Reel” 


Features: ¢ Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds » Suitable for use in today’s high density surface mount boards 


Package FC-135 FC-255 MA-406 MA-505 MA-506 MC-146 MC-156 MC-306 MC-405 MC-406 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 
Maximum Drive Level 0.5uW 0.5uW 100pW 10uW ~ 100nW 10uW ~ 100pW 1.00W 1.0uW 1.0uW 1.00W 1.00W 
Frequency Tolerance +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C 
Load Capacitance 12.5pF 12.5pF C: 18pF; G: 20pF 18pF 18pF 9pF 12.5pF A=12.5pf; E=6pF 12.5pF 12.5pF 
Series Resistance 70KQ Max. 65KQ Max. _ — = 65KO Max. 65KQ Max. 50KQ Max. 50KO Max. 50KQ Max. 
Shunt Capacitance 1.3pF Typ. 1.3pF Typ. 5pF Max. 5pF Max. 5pF Max. 0.8pF _— 0.9pF Max. 0.85pF Typ. 0.85pF 


Fig. 1 MA-505 Internal Connection 
Internal Connection 
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#2 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tapeiand Reel Epson 
Fig. Series Frequency Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

4.00000 MHz SE2518CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2518TR-ND 1,000 1330.00 MA-505 4.0000M-CO 

4.09600 MHz SE2519CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2519TR-ND 1,000 1330.00 MA-505 4.0960M-CO 

4.91520 MHz SE2520CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2520TR-ND 1,000 1330.00 MA-505 4.9152M-CO 

6.00000 MHz SE2501CT-ND 1.12 .96 80 SE2501TR-ND 1,000 530.00 MA-505 6.0000M-CO 

7.37280 MHz SE2503CT-ND 1.12 -96 -80 SE2503TR-ND 1,000 530.00 MA-505 7.3728M-CO 

8.00000 MHz SE2504CT-ND 1.12 .96 80 SE2504TR-ND 1,000 530.00 MA-505 8.0000M-CO 

9.83000 MHz SE2524CT-ND 1.12 .96 80 SE2524TR-ND 1,000 530.00 MA-505 9.8304M-CO 
10.00000 MHz SE2505CT-ND 1.12 .96 80 SE2505TR-ND 1,000 530.00 MA-505 10.0000M-CO 
10.24000 MHz SE2525CT-ND 1.12 .96 80 SE2525TR-ND 1,000 530.00 MA-505 10.2400M-CO 
11.05920 MHz SE2506CT-ND 1.12 -96 -80 SE2506TR-ND 1,000 530.00 MA-505 11.0592M-CO 
12.00000 MHz SE2507CT-ND 1.12 .96 80 SE2507TR-ND 1,000 530.00 MA-505 12.0000M-CO 
14.31800 MHz SE2528CT-ND 1.12 .96 80 SE2528TR-ND 1,000 530.00 MA-505 14.3180M-CO 
14.74560 MHz SE2529CT-ND 1.12 .96 80 SE2529TR-ND 1,000 530.00 MA-505 14.7456M-CO 
MA-805 16.00000 MHz SE2508CT-ND 1.12 .96 80 SE2508TR-ND 1,000 530.00 MA-505 16.0000M-CO 
18.43200 MHz SE2533CT-ND 1.12 -96 -80 SE2533TR-ND 1,000 530.00 MA-505 18.4320M-CO 
19.66000 MHz SE2535CT-ND 1.12 .96 80 SE2535TR-ND 1,000 530.00 MA-505 19.6600M-CO 
20.00000 MHz SE2509CT-ND 1.12 .96 80 SE2509TR-ND 1,000 530.00 MA-505 20.0000M-CO 
24.00000 MHz SE2510CT-ND 1.12 .96 80 SE2510TR-ND 1,000 530.00 MA-505 24.0000M-CO 
24.57600 MHz SE2538CT-ND 1.12 .96 80 SE2538TR-ND 1,000 530.00 MA-505 24.5760M-CO 
25.00000 MHz SE2539CT-ND 1.12 -96 -80 SE2539TR-ND 1,000 530.00 MA-505 25.0000M-CO 

29.49120 MHz SE2543CT-ND 1.12 .96 80 SE2543TR-ND 1,000 530.00 MA-505 29.4912M-C0:(30T) 

30.00000 MHz SE2544CT-ND 1.12 .96 80 SE2544TR-ND 1,000 530.00 MA-505 30.0000M-CO 
u 32.76800 MHz SE2546CT-ND 1.12 .96 80 SE2546TR-ND 1,000 530.00 MA-505 32.7680M-CO 
33.33330 MHz SE2514CT-ND 1.12 .96 80 SE2514TR-ND 1,000 530.00 MA-505 33.3330M-CO 
36.00000 MHz SE2548CT-ND 1.12 .96 80 SE2548TR-ND 1,000 530.00 MA-505 36.0000M-CO 
40.00000 MHz SE2515CT-ND 1.12 .96 80 SE2515TR-ND 1,000 530.00 MA-505 40.0000M-CO 

4.00000 MHz SE2618CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2618TR-ND 1,000 1330.00 MA-506 4.0000M-CO 

4.09600 MHz SE2619CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2619TR-ND 1,000 1330.00 MA-506 4.0960M-CO 

4.91520 MHz SE2620CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2620TR-ND 1,000 1330.00 MA-506 4.9152M-CO 

6.00000 MHz SE2601CT-ND 1.12 .96 80 SE2601TR-ND 1,000 530.00 MA-506 6.0000M-CO 

6.14400 MHz SE2602CT-ND 1.12 -96 -80 SE2602TR-ND 1,000 530.00 MA-506 6.1440M-CO 

7.37280 MHz SE2603CT-ND 1.12 .96 80 SE2603TR-ND 1,000 530.00 MA-506 7.3728M-CO 

8.00000 MHz SE2604CT-ND 1.12 .96 80 SE2604TR-ND 1,000 530.00 MA-506 8.0000M-CO 

9.83000 MHz SE2624CT-ND 1.12 .96 80 SE2624TR-ND 1,000 530.00 MA-506 9.8300M-CO 
10.00000 MHz SE2605CT-ND 1.12: .96 80 SE2605TR-ND 1,000 530.00 MA-506 10.0000M-CO 
MA-506 10.24000 MHz SE2625CT-ND 1.12 -96 -80 SE2625TR-ND 1,000 530.00 MA-506 10.2400M-CO 
11.00000 MHz SE2626CT-ND 1.12 .96 80 SE2626TR-ND 1,000 530.00 MA-506 11.0000M-CO 
11.05920 MHz SE2606CT-ND 1.12 .96 80 SE2606TR-ND 1,000 530.00 MA-506 11.0592M-CO 
12.00000 MHz SE2607CT-ND 1.12 .96 80 SE2607TR-ND 1,000 530.00 MA-506 12.0000M-CO 
12.28800 MHz SE2627CT-ND 1.12 .96 80 SE2627TR-ND 1,000 530.00 MA-506 12.2880M-CO 
14.74560 MHz SE2629CT-ND 1.12 -96 -80 SE2629TR-ND 1,000 530.00 MA-506 14.7456M-CO 
15.00000 MHz SE2630CT-ND 1.12 .96 80 SE2630TR-ND 1,000 530.00 MA-506 15.0000M-CO 
16.00000 MHz SE2608CT-ND 1.12 .96 80 SE2608TR-ND 1,000 530.00 MA-506 16.0000M-CO 
16.25700 MHz SE2631CT-ND 1.12 -96 -80 SE2631TR-ND 1,000 530.00 MA-506 16.2570M-CO 

(Continued) 
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@ EPSON TOYOCOM ‘Surface Mount Quartz Crystal Products (Cont) @DReel° 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epson 
Fig. Series Frequency Part No. if 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18.00000 MHz SE2632CT-ND 1.12 96 80 SE2632TR-ND 1,000 530.00 MA-506 18.0000M-CO 
18.43200 MHz SE2633CT-ND 1.12 96 80 SE2633TR-ND 1,000 530.00 MA-506 18.4320M-CO 
19.66080 MHz SE2635CT-ND 1.12 96 80 SE2635TR-ND 1,000 530.00 MA-506 19.6608M-CO 
20.00000 MHz SE2609CT-ND 1.12 96 80 SE2609TR-ND 1,000 530.00 MA-506 20.0000M-CO 
20.48000 MHz SE2636CT-ND 1.12 96 80 SE2636TR-ND 1,000 530.00 MA-506 20.4800M-CO 
22.11840 MHz SE2637CT-ND 1.12 96 80 SE2637TR-ND 1,000 530.00 MA-506 22.1184M-CO 
24.00000 MHz SE2610CT-ND 1.12 96 80 SE2610TR-ND 1,000 530.00 MA-506 24.0000M-CO 
24.57600 MHz SE2638CT-ND 1.12 96 80 SE2638TR-ND 1,000 530.00 MA-506 24.5760M-CO 
i Meso06: 25.00000 MHz SE2639CT-ND 1.12 96 80 SE2639TR-ND 1,000 530.00 MA-506 25.0000M-CO 
27.00000 MHz SE2641CT-ND 1.12 96 80 SE2641TR-ND 1,000 530.00 MA-506 27.0000M-C0:(FUND) 
28.63600 MHz SE2642CT-ND 1.12 96 80 SE2642TR-ND 1,000 530.00 MA-506 28.6360M-C0:(30T) 
33.00000 MHz SE2647CT-ND 1.12 96 80 SE2647TR-ND 1,000 530.00 MA-506 33.0000M-CO 
40.00000 MHz SE2615CT-ND 1.12 96 80 SE2615TR-ND 1,000 530.00 MA-506 40.0000M-CO 
48.00000 MHz SE2651CT-ND 1.12 96 80 SE2651TR-ND 1,000 530.00 MA-506 48.0000M-CO 
50.00000 MHz SE2616CT-ND 1.12 96 80 SE2616TR-ND 1,000 530.00 MA-506 50.0000M-CO 
64.00000 MHz SE2653CT-ND 1.23 1.05 .88 SE2653TR-ND 1,000 530.00 MA-506 64.0000M-CO 
2 MC-146 32.76800 kHz SE2416CT-ND 1.40 1.20 1.00 SE2416TR-ND 250 16750 MC-146 32.768KA-AC3 
3 MC-156 32.76800 kHz SE2412CT-ND 1.30 1.11 93 SE2412TR-ND 1,000 620.00 MC-156 32.7680KA-AO 
Pt Mc-306 32.76800 kHz SE2407CT-ND 95 81 68 SE2407TR-ND 1,000 450.00 MC-306 32.7680K-AO 
32.76800 kHz SE2417CT-ND 95 81 68 SE2417TR-ND 250 112.50 MC-306 32.768K-E3 
5 MC-405 32.76800 kHz SE2405CT-ND 95 81 68 SE2405TR-ND 1,000 450.00 MC-405 32.7680K-AO 
6 MC-406 32.76800 kHz SE2418CT-ND 95 81 68 SE2418TR-ND 250 112.50 MC-406 32.768K-A3 
RoHS Compliant 
7 FC-135 32.76800 kHz SE2413CT-ND 2.98 2.55 2.13 SE2413TR-ND 250 355.00 FC-135 32.7680KA-A3 
8 FC-255 32.76800 kHz SE2415CT-ND 1.86 1.59 1.33 SE2415TR-ND 250 220.00 FC-255 32.7680K-A3 
10.0000 MHz SER3646CT-ND NEW! 1.12 96 80 SER3646TR-ND NEW! 250 133.60 MA-406 10.0000M-C3:ROHS 
12.0000 MHz SER3643CT-ND NEW! 1.12 96 80 SER3643TR-ND NEW! 250 133.60 MA-406 12.0000M-C3:ROHS 
9 MA-406 14.31818 MHz SER3647CT-ND NEW! 1.12 96 80 SER3647TR-ND NEW! 250 133.60 MA-406 14.31818M-C3:ROHS 
16.0000 MHz SER3645CT-ND NEW! 1.12 96 80 SER3645TR-ND NEW! 250 133.60 MA-406 16.0000M-C3:ROHS 
25.0000 MHz SER3644CT-ND NEW! 1.12 96 80 SER3644TR-ND NEW! 250 133.60 MA-406 25.0000M-C3:ROHS 
25.0000 MHz SER3642CT-ND NEW! 1.12 96 80 SER3642TR-ND NEW! 250 133.60 MA-406 25.0000M-G3:ROHS 
4.00000 MHz SER2518CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2518TR-ND 1,000 1140.00 MA-505 4.0000M-CO:ROHS 
4.09600 MHz SER2519CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2519TR-ND 1,000 1140.00 MA-505 4.0960M-CO:ROHS 
4.91520 MHz SER2520CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2520TR-ND 1,000 1140.00 MA-505 4.9152M-C0:ROHS 
6.00000 MHz SER2501CT-ND 1.12 96 80 SER2501TR-ND 1,000 480.00 MA-505 6.0000M-CO:ROHS 
7.37280 MHz SER2503CT-ND 1.12 96 80 SER2503TR-ND 1,000 480.00 MA-505 7.3728M-CO:ROHS 
8.00000 MHz SER2504CT-ND 1.12 96 80 SER2504TR-ND 1,000 480.00 MA-505 8.0000M-CO:ROHS 
9.83040 MHz SER2524CT-ND 1.12 96 80 SER2524TR-ND 1,000 480.00 MA-505 9.8304M-CO:ROHS 
10.00000 MHz SER2505CT-ND 1.12 96 80 SER2505TR-ND 1,000 480.00 MA-505 10.0000M-CO:ROHS 
11.05920 MHz SER2506CT-ND 1.12 96 80 SER2506TR-ND 1,000 480.00 MA-505 11.0592M-CO:ROHS 
12.00000 MHz SER2507CT-ND 1.12 96 80 SER2507TR-ND 1,000 480.00 MA-505 12.0000M-CO:ROHS 
14.31800 MHz SER2528CT-ND 1.12 96 80 SER2528TR-ND 1,000 480.00 MA-505 14.3180M-CO:ROHS 
MA-505 14.74560 MHz SER2529CT-ND 1.12 96 80 SER2529TR-ND 1,000 480.00 MA-505 14.7456M-CO:ROHS 
16.00000 MHz SER2508CT-ND 1.12 96 80 SER2508TR-ND 1,000 480.00 MA-505 16.0000M-CO:ROHS 
18.43200 MHz SER2533CT-ND 1.12 96 80 SER2533TR-ND 1,000 480.00 MA-505 18.4320M-CO:ROHS 
19.66000 MHz SER2535CT-ND 1.12 96 80 SER2535TR-ND 1,000 480.00 MA-505 19.6600M-CO:ROHS 
20.00000 MHz SER2509CT-ND 1.12 96 80 SER2509TR-ND 1,000 480.00 MA-505 20.0000M-CO:ROHS 
24.00000 MHz SER2510CT-ND 1.12 96 80 SER2510TR-ND 1,000 480.00 MA-505 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 MHz SER2538CT-ND 1.12 96 80 SER2538TR-ND 1,000 480.00 MA-505 24.5760M-CO:ROHS 
25.00000 MHz SER2539CT-ND 1.12 96 80 SER2539TR-ND 1,000 480.00 MA-505 25.0000M-CO:ROHS 
29.49120 MHz SER2543CT-ND 1.12 96 80 SER2543TR-ND 1,000 480.00 MA-505 29.4912M-C0:(30T):ROHS 
30.00000 MHz SER2544CT-ND 1.12 96 80 SER2544TR-ND 1,000 480.00 MA-505 30.0000M-CO:ROHS 
40.00000 MHz SER2515CT-ND 1.12 96 80 SER2515TR-ND 1,000 480.00 MA-505 40.0000M-CO:ROHS 
4.00000 MHz SER2618CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2618TR-ND 1,000 1140.00 MA-506 4.0000M-CO:ROHS 
4.09600 MHz SER2619CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2619TR-ND 1,000 1140.00 MA-506 4.0960M-CO:ROHS 
1 4.91520 MHz SER2620CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2620TR-ND 1,000 1140.00 MA-506 4.9152M-CO:ROHS 
6.00000 MHz SER2601CT-ND 1.12 96 80 SER2601TR-ND 1,000 480.00 MA-506 6.0000M-C0:ROHS 
6.14400 MHz SER2602CT-ND 1.12 96 80 SER2602TR-ND 1,000 480.00 MA-506 6.1440M-CO:ROHS 
7.37280 MHz SER2603CT-ND 1.12 96 80 SER2603TR-ND 1,000 480.00 MA-506 7.3728M-CO:ROHS 
8.00000 MHz SER2604CT-ND 1.12 96 80 SER2604TR-ND 1,000 480.00 MA-506 8.0000M-C0O:ROHS 
9.83000 MHz SER2624CT-ND 1.12 96 80 SER2624TR-ND 1,000 480.00 MA-506 9.8300M0CO:ROHS 
10.00000 MHz SER2605CT-ND 1.12 96 80 SER2605TR-ND 1,000 480.00 MA-506 10.0000M-CO:ROHS 
11.05920 MHz SER2606CT-ND 1.12 96 80 SER2606TR-ND 1,000 480.00 MA-506 11.0592M-CO:ROHS 
12.00000 MHz SER2607CT-ND 1.12 96 80 SER2607TR-ND 1,000 480.00 MA-506 12.0000M-C0:ROHS 
12.28800 MHz SER2627CT-ND 1.12 96 80 SER2627TR-ND 1,000 480.00 MA-506 12.2880M-CO:ROHS 
14.31818 MHz SER2628CT-ND 1.12 96 80 SER2628TR-ND 1,000 480.00 MA-506 14.31818M-CO:ROHS 
MA-506 14.74560 MHz SER2629CT-ND 1.12 96 80 SER2629TR-ND 1,000 480.00 MA-506 14.7456M-CO:ROHS 
16.00000 MHz SER2608CT-ND 1.12 96 80 SER2608TR-ND 1,000 480.00 MA-506 16.0000M-CO:ROHS 
18.00000 MHz SER2632CT-ND 1.12 96 80 SER2632TR-ND 1,000 480.00 MA-506 18.0000M-CO:ROHS 
18.43200 MHz SER2633CT-ND 1.12 96 80 SER2633TR-ND 1,000 480.00 MA-506 18.4320M-CO:ROHS 
20.00000 MHz SER2609CT-ND 1.12 96 80 SER2609TR-ND 1,000 480.00 MA-506 20.0000M-CO:ROHS 
22.11840 MHz SER2637CT-ND 1.12 96 80 SER2637TR-ND 1,000 480.00 MA-506 22.1184M-CO:ROHS 
24.00000 MHz SER2610CT-ND 1.12 96 80 SER2610TR-ND 1,000 480.00 MA-506 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 MHz SER2638CT-ND 1.12 96 80 SER2638TR-ND 1,000 480.00 MA-506 24.5760M-CO:ROHS 
25.00000 MHz SER2639CT-ND 1.12 96 80 SER2639TR-ND 1,000 480.00 MA-506 25.0000M-C0:ROHS 
27.00000 MHz SER2641CT-ND 1.12 96 80 SER2641TR-ND 1,000 480.00 MA-506 27.0000M-CO0:(FUND):ROHS 
28.63600 MHz SER2642CT-ND 1.12 96 80 SER2642TR-ND 1,000 480.00 MA-506 28.6360M-C0:(30T): ROHS 
32.76800 MHz SER2646CT-ND 1.12 96 80 SER2646TR-ND 1,000 460.00 MA-506 32.7680M-CO:ROHS 
48.00000 MHz SER2651CT-ND 1.12 96 80 SER2651TR-ND 1,000 480.00 MA-506 48.0000M-CO:ROHS 
64.00000 MHz SER2653CT-ND 1.23 1.05 88 SER2653TR-ND 1,000 525.00 MA-506 64.0000M-C0:ROHS 
2 MC-146 32.76800 kHz SER2416CT-ND 1.40 1.20 1.00 SER2416TR-ND 250 163.00 MC-146 32.768KA-AC3:ROHS 
3 MC-156 32.76800 kHz SER2412CT-ND 1.30 4.11 93 SER2412TR-ND 1,000 537.00 MC-156 32.7680KA-A0:ROHS 
32.76800 kHz SER2407CT-ND 95 81 68 SER2407TR-ND 1,000 413.00 MC-306 32.7680K-A0:ROHS 
by ines 32.76800 kHz SER2417CT-ND 95 81 68 SER2417TR-ND 250 116.75 MC-306 32.768K-E3:ROHS 
6 MC-406 32.76800 kHz SER2405CT-ND 95 81 68 SER2405TR-ND 1,000 413.00 MC-406 32.7680K-A0: ROHS 
32.76800 kHz SER2418CT-ND 95 81 68 SER2418TR-ND 250 116.75 MC-406 32.768K-A3:ROHS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CTS. 400 Series SMD Crystals 


Features: 

¢ Lead (Pb) Free 

¢ Stable frequency over temperature and drive level 

* Ideal for application to high-density circuit boards with 
reliable precision and excellent shock performance in lt 2 — 6.0 —_} 
wireless telecommunications devices 

Specifications: 

° Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C (403C11 only: 
+10ppm) 

¢ Temperature Reflow Condition: 255°C +5°C @ 10 sec- 
onds Maximum 

¢ Frequency Stability: +50ppm (403C11 only: +10ppm) 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

¢ Drive Level: 100LW Maximum; 25uW Typical (403 Se- Top View Top View Top View 
ries only: 100uW Maximum; 10uW Typical) 


Fig. 3 f 
1.20 max 
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Cut Tape 
Frequency | Operating Load Shunt ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel cts 
(MHz) Mode Capacitance | Capacitance | (Q) | PartNo. J 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 - 403 Series 
13.00000 90 | CTX731CT-ND 2.10 1.68 1.40 CTX731TR-ND | 3,000 812.00/M | 403C35E13M00000 
16.00000 90 | CTX732CT-ND 5.14 4 3.43 CTX732TR-ND | 3,000 198700/M | 403C11E16M00000 
26.00000 | Fundamental]  20pF 5pF 60 | CTX733CT-ND 2.10 1.68 1.40 CTX733TR-ND | 3,000 812.00/M | 403C35E26M00000 
2700000 60 | CTX734CT-ND 2.10 1.68 1.40 CTX734TR-ND | 3,000 812.00/M | 403C35E27M00000 
32.00000 50_| CTX735CT-ND 5.14 4.1 3.43 CTX735TR-ND__| 3,000 198700/M_| 403C11E32M00000 
Fig. 2 - 405 Series 
11.05920 CTX638CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX638TR-ND | 1,000 753.00 ] 405C35B11M05920 
12.00000 CTX639CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX639TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B12M00000 
12.80000 CTX640CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX640TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B12M80000 
13.00000 CTX641CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX641TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B13M00000 
14.31818 CTX642CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX642TR-ND_ | _ 1,000 753.00 | 405C35B14M31818 
14.4000 CTX643CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX643TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B14M40000 
14.74560 CTX644CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX644TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B14M74560 
15.36000 CTX645CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX645TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B15M36000 
16.00000 CTX646CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX646TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B16M00000 
16.36800 CTX647CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX647TR-ND_| 1,000 753.00 | 405C35B16M36800 
79.20000 |Fundamental | —13.0pF 7pF 50 | cTxe4sCTND 1.95 156 1:30 CTX648TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B19M20000 
19.68000 CTX649CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX649TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B19M68000 
20.0000 CTX650CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX650TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B20M00000 
24.00000 CTX651CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX651TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B24M00000 
25.00000 CTX652CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX652TR-ND_| 1,000 753.00 | 405C35B25M00000 
26.00000 CTX653CT-ND 1.95 156 1.30 CTX653TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B26M00000 
32.00000 CTX654CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX654TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B32M00000 
33.00000 CTX655CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX655TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B33M00000 
40.0000 CTX656CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX656TR-ND | 1,000 83700 | 405C35B40M00000 
44.0000 CTX657CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX657TR-ND | 1,000 83700 | 405C35B44M00000 
Fig. 3 - 406 Series 
18.43200 CTX668CT-ND 2.16 174 1.45 CTX668TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B18M43200 
19.44000 CTX669CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX669TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B19M44000 
20.48000 CTX670CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX670TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B20M48000 
22.00000 CTX671CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX671TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B22M00000 
24.57600 CTX672CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX672TR-ND_| 1,000 83700 | 406C35B24M57600 
2700000 CTX673CT-ND 2.16 174 1.45 CTX673TR-ND | 1,000 837.00 | 406C35B27M00000 
30.00000 40 | cTx674C7-ND 2.16 1.74 1.45 CTX674TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B30M00000 
32.76800 CTX675CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX675TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B32M76800 
35.32800 CTX676CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX676TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B35M32800 
38.88000 CTX677CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX677TR-ND_| 1,000 83700 | 406C35B38M88000 
4454500 | Fundamental) 13.0pF 4pF CTX678CT-ND 2.16 174 145 CTX678TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B44M54500 
48.0000 CTX679CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX679TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B48M00000 
10.00000 CTX658CT-ND 2.16 174 1.45 CTX658TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B10M00000 
10.24500 CTX659CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX659TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B10M24500 
12.28800 CTX660CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX660TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B12M28800 
12.68800 CTX661CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX661TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B12M68800 
13.00000 60 | CTX662CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX662TR-ND_| 1,000 83700 | 406C35B13M00000 
13.22500 CTX663CT-ND 2.16 174 1.45 CTX663TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B13M22500 
14.0000 CTX664CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX664TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B14M00000 
14.31818 CTX665CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX665TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B14M31818 
14.85000 CTX667CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX667TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B14M85000 
Fig. 4 - 407 Series 
16.38400 CTX682CT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX682TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E016M3840 
16.67000 CTX683CT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX683TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E016M6700 
22.11840 CTX684CT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX684TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E022M1184 
29.49120 40 | CTxXe8SCT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX685TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E0294912 
36.00000 | Fundamental) — 20.0pF 4pF CTX686CT-ND 173 1.38 115 CTX686TR-ND | 1,000 66700 | 407F35E036M0000 
44.73600 CTX687CT-ND 1.88 1.50 1.25 CTX687TR-ND | 1,000 725.00 | 407F35E044M7360 
9.60000 60 | CIX680CT-ND 1.59 1.27 1.06 CTX680TR-ND | 1,000 613.00 | 407F35E009M6000 
12.50000 CTX681CT-ND 158 1.26 1.05 CTX681TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E012M5000 
50.00000 |3rdOvertone| __20.0pF 4pF 100 | CTX688CT-ND 173 139 116 CTX688TR-ND_ | 1,000 670.00 | 407T35E050M0000 
ATS Series Crystals 
Specifications: « Frequency Tolerance: +30ppm Frequency| Load | Digi-Ke Price Each cTSs Frequency | Load | Digi-Key Price Each cTs 
Harve Lavell 100m c Frequency Sapline (Hz) | Cap. | Part No. 1 10 50__100 | Part No. (Miltz) | Gap. | Part No- 1 10 50__—_—100 | Part No. 
“sOppm* Operating Temperature: -20°C . | 9579545 | 18.0pF | CTX400-ND 89 78.71.49 | ATS036 | | 12.000000 | Series | CTX410-ND 80. +70 ~+«63.~«45 | ATS120 
70°C * Operating Mode: Fundamental 3.686400 | 20.0pF | CTX401-ND 89 78 74 49 | ATSO37 | | 12.288000 |20.0pF) CTX411-ND 80 70 63 45 | ATS122 
4.000000 | 20.0pF | CTX402-ND ‘80 ‘70 63 45 |ATSO40 | | 14.318180 | Series| CTX412-ND 80 70 + =.63. ~—=.45 | ATS143 
10.85 450 4.915200 | 20.0pF | CTX403-ND. 80 70 63  .45 |ATS042 | | 15.360000 |20.0pF| CTX413-ND 80 = .70-~Ss63.—Ss«CAS | ATS15SA 
Ps =| oF 5.068800 | 20.0pF | CTX404-ND. 80 ‘70.63 45 | ATS050 | | 16.000000 | Series | CTX414-ND 80-70 ~~ .63———45 | ATS160 
3.68 6.000000 | 20.0pF| CTX405-ND 80 ‘70.63.45 |ATSO60 | | 16.000000 |20.0pF| CTX415-ND 80. +70. + +«63.~«45 | ATS16A 
f 8.000000 | 20.0pF | CTX406-ND. 80 70.63  .45 | ATSO8A | | 20.000000 | Series | CTX416-ND 80 70 63 45 | ATS200 
9.830400 | 20.0pF | CTX407-ND ‘80 ‘70.63 45 | ATSog8 | | 20.480000 |20.0pF | CTX417-ND 51 450A 28 | ATS204 
43 12.7 10.000000 | Series | CTX408-ND .80 .70 63.45 | ATS100 24.576000 | Series | CTX418-ND 1.35 117 1.07 .74 | ATS245 
| 11.059200 | 20.0pF | CTX409-ND 80 70.63 45 | ATS111 25.000000 | Series | CTX419-ND_ 1.35 117 —«-.07__——.74_| ATS250 
HGAGINS:ND "Base Ihisulator sac cncssiciadcgndsciei dina’ idddanseasdearasraesbtbnaigndd iota adhe Sanda dspetsoiudostaadsiaasdaotadeessdciad anton beanania $.90/10  $7.50/100 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1399 


CTS. ATS-SM Series Crystals 


Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C 12.3 

ante 7 Ct23-7| cya 
* Shunt Capacitance: 7.0pF Maximum if 1.10> Crystal 
¢ Drive Level: 100W 
« Frequency Stability: +50ppm 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Operating Mode: Fundamental 


Metal Can 


Lead 7 4. 


Insulation 
Base 


632 HCMOS/TTL 
Clock Oscillators 


Model 632 is a ceramic packaged clock oscillator offering reduced size and enhanced stability. The small size 
means it’s perfect for any application. Enhanced stability means it’s the perfect choice for today’s communica- 
tion applications that require tight frequency control. 

Specifications: * Frequency Stability: 50ppm »* Supply Voltage: 3.3V * Output Load: 15pF * Output 
Duty Cycle: 45% ~ 55% * Rise/Fall Time: 10ns ¢ Start-up Time: 10ms * Enable Time: 10ms * Standby 
Current: 10uA * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 


Pin| Symbol | Description 
EOH | Enable Input 


— 


Bulk T&R 
Frequency) Load |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |CTS 
(MHz) Cap. |Part No. 1 10 50  100/Part No. 1,000 |Part No. 


3.579545 | 18.0pF |CTX500-ND@® 1.31 114 .99 .69/CTX500TR-ND®@ 540.00 )ATSO36SM-T 
3.686400 |20.0pF |CTX501-ND® 1.31 114 .99 .69/CTX501TR-ND@ 540.00 /ATSO37SM-T 
4.000000 | 20.0pF |CTX502-ND® 1.31 1.14  .99 .69/CTX502TR-ND®@ 540.00 )ATSO40SM-T 
4.915200) 20.0pF |CTX503-ND® 131 1.14 .99 .69/CTX503TR-ND® 540.00 |ATSO42SM-T 
5.068800 |20.0pF |CTX504-ND® 1.31 1.14  .99 .69/CTX504TR-ND® 540.00 )/ATSOSOSM-T 


6.000000 |20.0pF |CTX505-ND® 1.31 1.14 .99 .69/CTX5O05TR-ND® 
8.000000|20.0pF |CTX506-ND@® 1.31 114 .99 .69/CTX506TR-ND® 
9.830400 |20.0pF |CTX507-ND®@® 1.31 1.14 .99 .69/CTX507TR-ND® 
10.000000| Series |CTX508-ND® 1.31 1.14 .99 .69|CTX508TR-ND® 
11.059200|20.0pF |CTX509-ND® 1.31 1.14 .99 .69/CTX509TR-ND® 


540.00 | ATSO60SM-T 
540.00 | ATSO8ASM-T 
540.00 | ATSO98SM-T 
540.00 |ATS100SM-T 
540.00 |ATS111SM-T 


540.00 |ATS120SM-T 
540.00 |ATS122SM-T 
540.00 |ATS143SM-T 
540.00 | ATS1SASM-T 
540.00 |ATS160SM-T 


12.000000| Series |CTX510-ND® 1.31 1.14 .99  .69|CTX510TR-ND® 
12.288000|20.0pF /CTX511-ND® 1.31 1.14 .99  .69|/CTX511TR-ND 

14.318180| Series |CTX512-ND® 1.31 1.14 .99 .69|CTX512TR-ND® 
15.360000|20.0pF |CTX513-ND® 1.31 1.14 .99  .69|CTX513TR-ND® 
16.000000| Series |CTX514-ND® 1.16 = 1.01 88 .61 |CTX514TR-ND® 


20.000000) Series |CTX515-ND® 1.16 = 1.01 88  .61 |CTX515TR-ND® 
20.480000)20.0pF |CTX516-ND@® 135 1.17 1.03 .72|CTX516TR-ND® 
24.576000) Series |CTX517ND®@® 1.35 117 1.03 .72|CTX517TR-ND® 


540.00 | ATS200SM-T 
680.00 | ATS204SM-T 
680.00 | ATS245SM-T 


@ RoHS Compliant 


RoHS 


Microprocessor Crystals 


Specifications: 


GND Circuit and Package 


2 Ground 

3 | Output | RF Output 

4 Vec Supply Voltage 

Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reel Pricing*| CTS 

(MHz) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
10.000 CTX736CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31010M00000 
20.000 CTX737CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31020M00000 
25.000 CTX740CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31025M00000 
40.000 CTX738CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31040M00000 
48.000 CTX739CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31048M00000 
50.000 CTX741CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31050M00000 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


636 Series SMD 
Clock Oscillators 


Features: * HCMOS »* Output enable standard * Standard 5x3.2mm surface mount footprint * Ceramic 
construction for long-term reliability Specifications: « Enable Input Voltage: 2V Minimum ¢ Disable Input 
Voltage: 0.5V Maximum ¢ Phase Jitter (Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Maximum «¢ Frequency 
Tolerance: +50ppm » Supply Voltage: 3.3V * Supply Current: 20mA Maximum « Operating Tem- 
perature: -20°C ~ 70°C ° Rise/Fall Time: 14.31818MHz ~ 48MHz: 6ns Maximum; 75MHz ~ 125MHz: 3ns 
¢ Output Load CMOS: 15pF «¢ Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 10ms Maximum «¢ Stand-by 
Current: 10uA Maximum 


Digi®Reel” 


Pin Connection 
Enable 
Circuit/Pkg. Gnd. 
RF Output 
Supply Voltage 


Enable Truth Table 


Pin 1 Pin 3 
oat ha Output 
“o” High Imp. 

Open Output 


« Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C ft 40.85 
¢ Temperature Stability: +0.005% (+50ppm) G ze 5 I 
7 + -20°C ~ 70° Freq. |Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T &R Pricing |CTS 
+ Operating: Temperaiures 200 10 4.88 - >| 4.35 er (MHz) |Part No. 1 10 100 |Part No. 1,000 _|Part No. 
“Rally hermite tesislanee weld package “If 14.31818 |CTX6B89CTND 3.75 3.00 2.50 |CTX689TR-ND 1450.00 |6a6L3C014ma1818 
* Low start-up resistance 14.74560 |CTX690CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX690TR-ND 1514.00 /636L3C014M74560 
16.00000 |CTX691CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX691TR-ND 1514.00 |636L3C016M00000 
Frequency Load Digi-Key Price Each cTs 16.38400 |CTX692CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX692TR-ND 1514.00 /636L3C016M38400 
(MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 Part No. 18.43200 |CTX693CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX693TR-ND 1514.00 |636L3C018M43200 
1.843200 13.0pF CTX067-ND 1.76 1.47 1.08 MP018S 20.00000 |CTX694CT-ND. 3.92 3.14 2.61 |CTX694TR-ND 1514.00 |636L3C020M00000 
zommo | mow | cose irs sar ton | roms | | [aoasmeememern® Sez git 251 earns ence: (eonateas 
pepahaes 32.0pF CweOSND) 76 a7 ae veo 25.00000 |CTX697CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX697TR-ND _—_ 1514.00 /636L3C025M00000 
3.579545 18.0pF CTX049-ND 72 60 44 MPO36S 32.00000 |CTX698CT-ND 3.75 3.00 2.50 |CTX698TR-ND —_1450.00 _|636L3C032M00000 
3.686400 20.0pF CTX071-ND 72 60 44 MP037 32.76800 |CTX699CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX699TR-ND 1514.00 |636L3C032M76800 
4.000000 Series CTX080-ND 72 60 44 MP04A 33.00000 |CTX700CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX700TR-ND 1514.00 |636L3C033M00000 
a =< (nen 400000 |GTxT0CFND 382 314261 orxroeTRND 181400. [eseLscossto0000 
F 7 H . i 7 1 514. 
A 1G4808 12.0pF Cwenane) ee 300 ps ve 75.00000 |CTX703CT-ND 5.44 4.35 3.63 |CTX703TR-ND 2417.00 |636L3C075M00000 
#215200 20.0pF ND 72 60 Ag Mpod2 100.00000/CTX725CT-ND 14.58 1167 9.73 |CTX725TR-ND 5639.00 |636L3C100M00000 
5.000000 Series CTX081-ND 72 -60 44 MPO5B 125.00000|CTX726CT-ND 14.58 11.67 9.73 |CTX726TR-ND 5639.00 |636L3C125M00000 
5.000000 20.0pF CTX051-ND 72 60 44 MPO5A 
5.068800 Series CTX052-ND 2 -60 44 MP050 
6.000000 | 20.0pF CTX026-ND 72 60 44 | MPo60 635 Series LVPECL SMD 
6.144000 20.0pF CTX054-ND 72 60 44 MP061 . 
7372800 Series CTX074-ND 72 60 44 | MP073 Clock Oscillators 
peotae Selles SCPE ND Te 80 a M080 Model 635 is a ceramic packaged clock oscillator offering reduced size and enhanced stability. The small 
8.000000 20.0pF CTX082-ND 72 60 44 MPO80A size means it is perfect for any application. The enhanced stability means it is the perfect choice for today’s 
9.830400 20.0pF CTX084-ND 72 60 44 MP098 communications applications that require tight frequency control. 
10.000000 Series CTX057-ND 72 60 44 MP100 Features: ¢ Low phase jitter * Differential LVPECL Output Specifications: « Enable Input Voltage: 
4 0.7VCC Minimum ¢ Disable Input Voltage: 0.3VCC Maximum « Phase Jitter (Bandwidth 12kHz~20MHz): 
aoronnoo 30.0pF CLXOBSENO) we ao -_ MEI ips RMS »* Frequency Tolerance: +50ppm »* Supply Voltage: 3.3Vdc * Supply Current: 100mA 
10.738635 32.0pF CTX085-ND 72 60 44 MP107 Maximum @ Maximum Load » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Rise/Fall Time: <100MHz 1.0ns 
11.000000 18.0pF CTX086-ND 72 60 4 MP110 Maximum; >100MHz 0.6ns Maximum ¢ Output Duty Cycle: 45% ~ 55% « Start-up Time: 5ms Maximum 
11.059200 Series CTX078-ND 72 60 A4 MP 111 
12.000000 Series CTX058-ND 72 60 44 MP120 Pin| Symbol Description 
12.288000 32.0pF CTX087-ND w2 .60 44 MP122 1 | EOH or N.C. | Enable (std) or optional No Connect 
14.318180 Series CTX088-ND 72 60 A4 MP143 2 | EOH or N.C. | No Connect (std) or optional Enable 
14.745600 Series CTX089-ND 72 60 44 MP147 3 GND Circuit and Package Ground 
15.000000 Series CTX059-ND 72 60 A4 MP150 4 | Output | RF Output 
16.000000 Series CTX077-ND 72 60 A4 MP160 5 | Output | Complimentary RF Output 
18.432000 Series CTX061-ND 72 60 A4 MP184 6 Vcc _| Supply Voltage 
19.660800 Series CTX090-ND 2. -60 44 MP196 
20.000000 Series CTX062-ND 72 60 44 MP200 Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing* | CTS 
22.118400 Series CTX063-ND 72 60 A4 MP221 (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
24.000000 Series CTX091-ND 2 -60 A4 MP240 77.76 CTX727CT-ND 15.56 12.45 10.38 6018.00 635P313077M7600 
aisrowo | sete | on@eno 2 mat | mens ||] mem [COIN ee ee | See | Seescianae 
26,000000) Series, TXOSS:ND) ue 260) aa M250 155.52 _| CTX730CT-ND__30.00__-24.00 _20.00 11600.00__|_635P313155M5200 
HCAQINS-ND: [Base 'INSUAbOM sis ite e siren eiicce nse vaicnlesentateannveacilaeeiuilea tit ale $.90/10 $7.50/100 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1400 1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CTS. Surface Mount Clock Oscillators @PReel° 


Features: 
* Standard miniature surface mount footprint * PCMCIA Type II and IIl compatible * HCMOS/TTL compat- 


ible * 16mm Tape and Reel * Ceramic construction for long-term reliability * Seam welded and shielded with Denotes 44 


Kovar cover 
oe Pad #1 nap Pin Connection 
Specifications: 1] Output Enable 
¢ Frequency Stability: 3C and 31: +50 ppm; 51: +25 ppm » Supply Voltage: CB3: 4.5V ~ 5.5V; CB3LV: 3.0V ~ EEE : r 2| Cover/CKT GND 
3.6V * Supply Current Maximum: 1.5MHz ~ 20.00MHz: CB3: 25mA; CB3LV: 12mA; 20.1MHz ~ 80MHz: CB3: Top View y 4 3 Out 
50mA; CB3LV: 40mA; 80.1MHz ~ 160MHz: CB3: 100mA; CB3LV: 60mA * Operating Temperature: 3C: -20°C 441.8 L) 4 Vec 
~ 70°C; 3I and 51: -40°C ~ 85°C « Rise and Fall Time Maximum: 1.5MHz ~ 20.00MHz: CB3: 10ns; CB3LV: —SS== Pad Layout a mone 
8ns; 20.1MHz ~ 80MHz: CB3: 8ns; CB3LV: 4ns; 80.1MHz ~ 160MHz: CB3: 5ns; CB3LV: 3ns * Output Load: a : ottorn'view 
4.5MHz ~ 50.0MHz: 50pf; 50.1MHz ~ 80.0MHz: 30pf; 80.1MHz ~ 160MHz: 15pF * Enable Input Voltage: 2V Side View 
Minimum « Disable Input Voltage: 0.8V Maximum 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T & R Pricing* | CTS Frequency Cut Tape Price Each T & R Pricing* | CTS 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. (MHz) 1 10 50 1,000 Part No. 
CB3 Surface Mount Clock Oscillators 16.38400 | CTX708LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-16M3840 
1.54400 | CTX290CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-1M5440 16.38400 | CTX321LVCT-ND 5.46 5.03 2.89 1527.00 | CB3LV-5I-16M3840 
1.84320 | CTX291CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-1M8432 18.43200 | CTX293LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-18M4320 
3.68640 HEE Oe 3.75 9.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-3M6864 18.43200 | CTX305LVCT-ND 414 3.82219 1159.00 | CBSLV-3I-18M4320 
4.00000 Ean ab B82) 5218 M1S9.00', | CBS-8C-4M0000 19.4000 | CTX272LVCTND 4.14. 3.82.19 1159.00 | CBSLV-3C-19M4400 
8.17600 | BEIAEECEEND ans one 219 TB OI00!: © EBS OG BM 1760 19.4000 | CTX709LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-19M4400 
737280 | CTX263CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-7M3728 
3.00000 [Sone aaa gas 346 TIBOR | GBS/ae-eKIn0gO 20.00000 | CTX273LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CBSLV-3C-20M0000 
40.0000 [eneeeenta ae ago “B46 aindoo. | (Ra actoRiOGOG 20.00000 | CTX306LVCT-ND 414 382 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-20M0000 
42.00000 | CTX292CT:ND 4.44 a.92 219 1159.00 | CB3-3C-12Mo000 20.00000 | CTX322LVCT-ND 5.46 5.03 2.89 1527.00 | CB3LV-51-20M0000 
42.28800 | CTX266CT:ND 414 3.82 2419 4159.00 | CB3-3C-12M2880 20.48000 | CTX274LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-20M4800 
12.35200 CTX267CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3-3C-12M3520 24.00000 CTX294LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-24M0000 
14.31818 | CTX268CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-14M31818 24.00000 | CTX307LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-24M0000 
15.36000 | CTX269CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-15M3600 24.57600 | CTX326LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1221.00 | CBSLV-3I-24M5760 
16.00000 | CTX270CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-16M0000 24.70400 | CTX275LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-24M7040 
16.00000 | CTX304CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3I-16M0000 25.00000 | CTX276LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3LV-3C-25M0000 
16.38400 HO er Ne ald "382, BAD 1159.00 | CBS-3C-16M3840 25.00000 | CTX308LVCT-ND 414 382-219 1159.00 | CBSLV-3I-25M0000 
18.43200 Ee aoe a8e ae M1BS:00) * CBS -3G-1eMes20 25.00000 | CTX323LVCT-ND 5.46 5.03 2.89 1527.00 | CB3LV-51-25M0000 
18.43200 | CTX300CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3I-18M4320 
2700000 | CTX710LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-27M0000 
19.44000 | CTX272CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-19M4400, 
20.0000 eameneenenns 495 aie i99 080.00: - |Gas:ac-somaneo 2700000 | CTX324LVCT-ND 5.46 5.03 2.89 1527.00 | CB3LV-5I-27M0000 
20.0000 GIRSCeGrND re #150007, “CRS 91 0NN0000 29.49120 | CTX295LVCT-ND 414 3822.19 1159.00 | CBSLV-3C-29m4912 
20.48000 | CTX274CT.ND 414 2.92 2.19 1159.00 | CB3-3C-20M4a00 30.00000 | CTX296LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-30M0000 
24.00000 CTX294CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3-3C-24M0000 30.00000 CTX309LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3I-30M0000 
24.70400 | CTX275CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-24M7040 32.00000 | CTX277LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 —_| CBSLV-3C-32M0000 
25.00000 | CTX276CT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-25M0000 32.00000 | CTX310LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-32M0000 
29.49120 | CTX295CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-29M4912 32.76800 | CTX278LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-32M7680 
30.00000 | CTX296CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-30M0000 32.76800 | CTX311LVCT-ND 4.44 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-32M7680 
92.00000 |BCTXA77C END 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-32M0000 33.00000 | CTX312LVCT-ND 414 3.82219 1159.00 | CBSLV-3I-33M0000 
32.76800 Eee ane ee 618 1159:00:) | | CB8:aG-ceM76e0 33.33300 | CTX279LVCT-ND 375 346 199 1050.00 | CBSLV-3C-33M3330 
89:33800 [RCM END SS. asd ae? 1090:001_ [CBS SG aMeee0) 33.33330 | CTX313LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-31-33M3333 
40.00000 | CTX280CT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-40M0000 
40.00000 | CTX280LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 _| CBSLV-3C-40M0000 
40.00000 | CTX314CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3I-40M0000 
4.72600 |ROEMoatone an oa eae A1zoion: ;opa:ae-aanirseo 40.00000 | CTX314LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-40M0000 
5.00000 Meimcoreune veri ve 249 tis9.00. | Caaac-asmoooo 44.73600 | CTX281LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-44M7360 
49.15200 | CTX282CT-ND 414 3.82 2.19 1159.00 | CB3-30-49M1520 44.73600 | CTX711LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-44M7360 
50.00000 CTX283CT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 CB3-3C-50M0000 45.00000 CTX297LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-45M0000 
51.84000 | CTX284CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-51M8400 48.00000 | CTX315LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-48M0000 
60.00000 | CTX285CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-60M0000 49.15200 | CTX282LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-49M1520 
64.00000 | CTX286CT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3-3C-64M0000 50.00000 | CTX283LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB8LV-3C-50M0000 
66.66660_ | CTX287CT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 __| CB3-3C-66M6666 50.00000 | CTX327LVCT-ND 4.44 3.82 2.19 1221.00 | CB3LV-3I-50M0000 
72.00000  |HCTX25SC END 419 387 2.22 1174.00 | GB3-3C-72M0000 5184000 | CTX284LVCT-ND 414 382 219 1159.00 | CBSLV-3C-51M8400 
80.00000 [CIES ern) ge) = Sees 209 Aes OU © GBS 3G-COMOn0 60.00000 | CTX28SLVCT-ND 414 3822.49 1159.00 | CBSLV-3C-60M0000 
CBSLY .Surtdes Mount Clock Oscillators 60.00000 | CTX712LVCT-ND 414 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-60M0000 
1.54400 | CTX290LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-1M5440 
194320 (CeCe aaa a 545 Asoioge | (@Baiaoa Maas 64.00000 | CTX286LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3LV-3C-64M0000 
acceso [Romenentennn nee. add sas aaa ag | | GuaINRCaniead 64.0000 | CTX328LVCT-ND 419 387 = 2.22 1236.00 | CB3LV-31-64M0000 
4.00000 | CTX261LVCT:ND 4a ano BH6 dae6.00.-. (GHaL\-ae:aManoo 65.53600 | CTX713LVCT-ND 4.19 3.80 2.21 1236.00 | CBSLV-3I-65M5360 
6.17600 | CTX262LVCT-ND 414 3.82 2419 4159.00 | CBSLV-3C-6M1760 66.00000 | CTX316LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3LV-31-66Mo0000 
7.37280 CTX263LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-7M3728 66.66660 CTX287LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 CB3LV-3C-66M6666 
7.37280 | CTX325LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1221.00 | CB3LV-3I-7M3728 72.00000 | CTX288LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3LV-3C-72M0000 
8.00000 | CTX264LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-8M0000 74.25000 | CTX714LVCT-ND 4.19 3.80 2.21 1236.00 | CBSLV-3I-74M2500 
8.00000 CTX301LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-31-8M0000 74.75280 | CTX715LVCT-ND 4.19 3.80 2.21 1236.00 CB3LV-31-74M7528 
8.19200 |BCRAe02VeEND, 4149.82 2:19 1159.00__| CBSLV-31-8M1920 75.00000 | CTX716LVCT-ND 4.19 380 2.21 1236.00 | CBSLV-3I-75M0000 
10.00000 eee Tt 63820 2.19 tee.00, + [CBS ae OMo0ee. 7776000 | CTX717LVCTND 4.45 4.08 2.84 1310.00 | CB3LV-31-77M7600 
1.00000 Oe END alt ate ene Tee LOOT, (SeSev es! 1OMO008: 80.00000 | CTX289LVCT-ND 4.45 4.10 2.35 1244.00 | CBSLV-3C-80M0000 
1.00000 HO a $82 2,19 TS8007,  /OBSLV-SC=12M0000 80.00000 | CTX317LVCT-ND 4.45 4.10 2.35 1244.00 | CB3LV-3I-80M0000 
12.00000 | CTX303LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-12M0000 sin noes So ANS a ae ee sees, «| /iesalcaiciconieddd 
12.28800 | CTX266LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-12M2880 ; c CE ‘a e: : pees a 
72.5000 WEnceNierhnl ver aad er 5 460'00 > ICBSLYs0-45Nias50 106.25000 | CTX718LVCT-ND 728 6.59 3.83 2145.00 | CB3LV-3I-106M2500 
14.31818 | CTX268LVCTND 4.14 3.92 2.19 4159.00 | CBSLV-3C-14maiete| | 12500000 | CTX319LVCT-ND 8.29 7.64 4.38 2320.00 | CB3LV-3I-125M0000 
45.36000 | CTX269LVCT-ND 414 3.82 219 4159.00 | CBSLV-3C-15M3600 133.33000 | CTX320LVCT-ND 10.61 9.78 5.61 2970.00 | CB3LV-3I-133M3300 
16.00000 CTX270LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-16M0000 150.00000 CTX719LVCT-ND 28.31 25.63 14.90 8344.00 CB3LV-31-150M0000 
16.38400 | CTX271LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-16M3840 156.25000 | CTX720LVCT-ND 28.31 25.63 14.90 8344.00 | CB3LV-3I-156M2500 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1401 


CTS. MX045 Clock Oscillators 


Specifications: 


¢ Frequency Stability: +50ppm * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C ¢ Supply Voltage: 5.0V Full Size 

¢ Supply Current: 1.0 ~ 20MHz: 10 ~ 25mA; 20.1 ~ 80MHz: 30 ~ 50mA » Output Load CMOS: 1 ~ 50MHz: z 2 

50pF; 50.1 ~ 80MHz: 30pF * Output Load TTL: 1 ~ 80MHz: 10TTL * Output Current: VoH=3.9V: -16mA; Pin Connection Denotes Pin 1 

VoL=0.4V: 16mA * Output Duty Cycle: 45 ~ 55% « Rise and Fall Time: 1.0 ~ SOMHz: 8 ~ 10ns; 50.1 ~ Enable Input 4 7 

80MHz: 4 ~ 8ns * Start Up Time: 10ms « Enable Input (Vin): 2V Min.; (ViL): 0.8V Max. ¢ Enable Time: Circuit and 

100ns ¢ Phase Jitter: 1ps Package Ground on 44 8. 

Standard Output: RF Output ) Leo " + Dot Denotes 


Pin 1 Location 


Features: * CMOS/TTL compatible ¢ Fully hermetically-sealed package * Standard 14-Pin or 8-Pin DIP 
footprint * Drives up to 10 standard TTL Loads 


Tri-State Output: 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of high (logic 1) and low (logic 0) but has added a third state Half Size 


Bottom View 


Supply Voltage 


that is not a logic level but an open circuit condition that effectively disconnects the output from your circuit Denotes Pin 1 
with a high impedance (floating) state, thereby enabling the use of numerous oscillators on the same bus line. Pin Connection 
Also, by using the enable pin to control the output, the crystal is still running even when the output is disabled O 

sad tae if + Enable Input 520 
(stand-by mode), thus eliminating any start-up time for the oscillator. — 43200) 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. Employ- Circuit and (13.200) 
ing a single design family supporting both HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Package Ground 


Utilizing ASIC technology reduces the number of components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing RF Output 
reliability and further reducing cost. 

Features: * CMOS/TTL compatible ¢ Drives up to 10 standard TTL loads »* Fully hermetic resistance weld 
package 


Supply Voltage 


Frequency | Digi-Key Price Each cTSs Frequency | Digi-Key Price Each cTs 

(MHz) Part No. 1 10 100 250 —-500_| Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 250 500 _| Part No. 
Full Size — Standard Output 8.0000 CTX743-ND 3.01 266 2.03 180 154 | MXO45HS-3C-8M0000 

1.0000 CTX775-ND 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45-3C-1M0000 10.0000 CTX753-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HS-3C-10M0000 
16482. a OO 268) 20310. SH | AOA -SC™IMBAS2 14.31818 | CTX752-ND 3.01 266 ©0203 += 1.80.~—«1.54_ | MXO45HS-3C-14M31818 
2.0000 CTX770-ND 3.01 2.66 203 180 154 | MXO45-3C-2M0000 16.0000 OE noi 66 203 tno. asa. | MxOASHS-a0-4eMo0d0 
3.6864 CTX781-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45-3C-3M6864 , SO : ; : : cs sical 
4.0000 CIX774-ND 301 266 203 180 154 | MxO45-3C-4Mo0000 18.4320 | CTX754-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO4S5HS-3C-18M4320 
4.9152 CTX783-ND 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45-3C-4M9152 19.6608 CTX760-ND 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45HS-3C-19M6608 
5.0000 CTX769-ND 3.01 2.66 = 2.03. 1.80 4.54 | MXO45-3C-5M0000 20.0000 | CTX756-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HS-3C-20M0000 
6.0000 CTX771-ND 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45-3C-6M0000 24.0000 | CTX757ND 3.01 2.66 2.03 180 1.54 | MXO45HS-3C-24M0000 
6.1440 Co Ol 266 2.03 180154 | MXO45-8C-6M1440 25.0000 | CTX758-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO4SHS-3C-25M0000 
73728 CTX788-ND 3.01 2.66 ~— 2.03, 14.80 1.54 | MXO45-3C-7M3728 
50000 EDCEENENN 3.01 2.68 2.03 41801541 mxo4s-a0-eMon00 25.1750 | CTX761-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HS-3C-25M1750 
10.0000 | CTX772:ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45-C-10Moo00 32.0000 | CTX749-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HS-3C-32IM0000 
12.0000 | CTX766-ND 3.01 266 203 180 154 | MxO45-3C-12M0000 40.0000 | CTX748-ND 3.01 266 203 180 1.54 | MXO45HS-3C-40M0000 
16.0000 | CTX767ND 3.01 266 203 180 154 | MxO45-3C-16M0000 50.0000 | CTX759-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HS-3C-50M0000 
18.4320 CTX777ND_ 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MX045-3C-18M4320 80.0000 | CTX751-ND 632 5.59 4.25 3.77 3.23 | MXO45HS-3C-80M0000 


20.0000 CTX778-ND 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45-3C-20M0000 


Half Size — Tri-State Output 
24.0000 CTX773-ND 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45-3C-24M0000 


25.0000 nN 301 266 203 480 154 | MxO45-8C-25Mo0000 1.0000 CTX793-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HST-3C-1M0000 
28.3220 | CTX780-ND 249 220 468 149 ~ ©4127 | MXO45-3C-28M3220 1.8432 CTX794-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HST-3C-1M8432 
32.0000 | CTX782ND 3.01 2.66 203 180 154 | MXO45-3C-32M0000 3.6864 CTX798-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HST-3C-3M6864 
40.0000 | CTX784-ND 3.01 2.66 =2.03 1.80 1.54 | MXO45-3C-40M0000 5.0000 CTX800-ND 301 266 203 180 154 | MXO45HST-3C-5M0000 
50.0000 | CTX785-ND 3.01 266 = 2.03 1.80 1.54 | MXO045-3C-50M0000 6.0000 CTX792-ND 3.01. «2.66 = 2.03 1.80 —_—.54_ | MXO45HST-3C-6M0000 
64.0000 | CTX787ND 3.93 3.48 = 2.64 2.35 2.01 _| MXO45-3C-64M0000 ‘aig GGXESNGMN «240.920 168 44a. a7 | MxO4sHsra0-emoo00 

Half Size — Standard Output 10.0000 | CTX789-ND 3.01 266 2.03 180 154 | MXO4S5HST-3C-10M0000 
7.0000 CTX745-ND 3.01 2.66 = 2.03. 1.80 «154 | MXO45HS-3C-1M0000 , i ; ° : : 2 Be ee 
18432 CTIX744-ND 3.01 266 203. ~=« 480 ~S154._| MXO45HS-3C-1M8432 16.0000 | CTX795-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO45HST-3C-16M0000 
2.0000 CTX755-ND 3.01 2.66 2.03 180 154 | MXO45HS-3C-2M0000 18.4320 | CTX796-ND 3.01 266 203 180 154 | MXO4S5HST-3C-18M4320 
3.6864 CTX762-ND 3.01 266 2.03 180 154 | MXO45HS-3C-3M6864 20.0000 | CTX791-ND 3.02 267 203 180 154 | MXO4SHST-3C-20M0000 
4.0000 CTXM42-ND_ 3.01 2.66 2.03 1.80 1.54 | MXO45HS-3C-4M0000 25.0000 | CTX797ND 3.01 266 203 180 1.54 | MXO45HST-3C-25M0000 
40152 Ree 80!) 266 203 80184 | MXO4SHS-3C-4M9152 32.0000 | CTX799-ND 301 266 203 180 154 | MXO4SHST-3C-32M0000 
5.0000 CTX746-ND 3.01 2.66 2.03 180 154 | MXO45HS-3C-5M0000 200080: IM ~<a5i Bee “oom algo ° dike moabuetsesaounonn 
6.0000 CTX747-ND 3.01 2.66 = 2.03 1.80 ~—1.54_ | MXO45HS-3C-6M0000 : e ; ° d : 2 Peele 
6.1440 CTX764-ND 3.01 266 203 1480 154 | MXO4SHS-3C-6M1440 50.0000 | CTX80I-ND 301 266 2.03 180 154 | MXO45HST-3C-50M0000 
73728 CTX765-ND 3.01 2.66 = 2.03.80 ~—_—'1.54_ | MXO45HS-3C-7M3728 66.66666 | CTX802-ND 260 230 175 156 133 | MXO45HST-3C-66Mes666 
A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator SOCKetS ..............:cc.cccececce nec eencnee eee ee ena nedne sateen ee ee ease aes eeeenees esas es eesesesneneaeeeaecesesesenaeaseeneneaneeee $.58/1 $12.08/25 $39.12/100 
A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator SOCketS .............0.ccccceeecceceseescneanee ees eanenna sss seeeeaeeeeacesecnensaseebesesesnesaseenegeaeascasasaesaacasaenensanenee $.58/1 $12.08/25 $39.12/100 


357L Series Surface Mount VCXO Digi@Reel° 


Specifications: 


P os P ? Cut Tape Tape & Reel 
* Output Voltage Level: Logic “1” Minimum 0.9V; Logic “O” Maximum 0.1V * Output Transition Rise and Frequency Digi-Key Price Each Pricing* cTs 

Fall Time: 5.0ns * Output Duty Cycle (SYM): 45% Minimum, 55% Maximum @ 50% level * Phase Jitter (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
(Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Maximum » Linearity: 10% » Input Impedance: 50kQ Minimum 1.544 CTX630CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31001M5440 
¢ Modulation Roll-Off: 10kHz @ -3dB * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 2.048 CTX721CT-ND 4.69 3.75 3.13 4813.00 | 357LB31002Mo0480 
4.096 CTX626CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31004M0960 
Enable Truth Table 6.176 CTX631CT-ND 6.86 5.49 4.58 | 2654.00 | 357LB31006M1760 
Pin2| Pind 16.384 CTX632CT-ND 6.86 5.49 4.58 | 2654.00 | 357LB31016m3840 
aa Output 19.440 CTX627CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31019M4400 
“o” | High Imp. | 20.000 CTX633CT-ND 6.86 5.49 4.58] 2654.00 | 357LB31020M0000 
Open Output 27.000 CTX634CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31027M0000 
32.768 CTX635CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31032M7680 
Pin Connection 35.328 CTX628CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31035M3280 
Control Voltage 38.880 CTX636CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31038M8800 
Tri-State Enable 40.000 CTX637CT-ND 7.24 5.79 4.83 2799.00 | 357LB31040M0000 
Circuit/Package Ground 44.736 CTX629CT-ND 7.24 5.79 4.83 2799.00 | 357LB31044M7360 
RF Output 61.440 CTX722CT-ND 18.94 15.15 12.63 7323.00 | 357LB31061M4400 
Not Connected Internally 65.360 CTX723CT-ND 18.94 15.15 12.63 7323.00 | 357LB3lI065M3600 
Bottom View Supply Voltage 77.760 CTX724CT-ND 29.51 2361 19.68] 11412.00 | 357LB31077M7600 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1402 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CONNOR 
WINFIELD CWX Series HCMOS SMD Oscillators 


CWX813 and CWX823 Series 


Specifications: 
* Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Reel* 


CWX813 and CWX823 Series 


¢ Load Capacitance: 15.0pF 
¢ Output Enable Voltage: 2.97V (VOH) 


* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Output Enable Voltage: .33V (VOL) 
¢ Output Current: -8mA IOH * Supply Voltage: 3.30V 
¢ Output Current: 8mA IOL ¢ Start-up Time: 10ms. 
Enable/Disable Function Output Pad Connection 
Pin 1 Open Pin 3 Active 1 Enable/Disable 
= = = 2 Ground 
Pin 1>2.2V Pin 3 Active 3 Output 
Pin1<2.2V Pin 3 High Impedance 4 Vec 
Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Connor-Winfield 
(MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. (MHz) Part No. u 10 100 | Part No. Part No. 
CWX813 Series CWX823 Series 
+25ppm +50ppm 
1.5440 |CWS510CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW510TR-ND 1404.00 | CWX813-1.544M 1.5440 |CW431CT-ND 2.13 178 1.43 |CW431TR-ND 1066.50 | CWX823-1.544M 
1.8432 |CWS511CTND 2.81 2.34 1.88 | CW511TR-ND 1404.00 | CWX813-1.8432M 1.8432 |CW432CTND 2.13 1.78 = 1.43 | CW432TR-ND 1066.50 | CWX823-1.8432M 
3.6864 |CWS512CTND 281 2.34 1.88 |/CW512TR-ND — 1404.00 _ | CWX813-3.6864M 3.6864 |CWESSC END) 2.18 1.78 1.43 /CWASSTR-ND) 1066.50 | CWX823-3.6864M 
4.0000 |CW513CTND 2.81 2.34 1.88 |CWS513TR-ND 1404.00 | CWX813-4.0M 4.0000 [Eee 215° (178 143 Pao §=61066.50 | CWX823-4.0M 
73728 |CWS14CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS514TR-ND 1404.00 | CWx813-73728M 79728 ogee 21S 1781.48 eae §— 1066.50 | CWX823-78726M 
8.0000 |CWS15CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW515TR-ND 1404.00 | CWX813-8.0M 8.0000 [EScouNDg 2.15 178 143 EISOU DI §=© 1068.50 | CWX823-8.0M 
10.0000 |CW437CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW437TR-ND —_1066.50_ | CWX823-10.0M 
10.0000 |CWS516CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW516TR-ND 1404.00 | CWX813-10.0M 
12.0000 |CW438CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW438TR-ND 1066.50 _ | CWX823-12.0M 
12.0000 |CW517CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW517TR-ND 1404.00 | CWX813-12.0M 
12.2880 | CW439CT-ND 2.13 178 1.43) CW439TR-ND 1066.50 _ | CWX823-12.288M 
12.2880 |CW518CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW518TR-ND 1404.00 | CWX813-12.288M 
14.3182 |CW440CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW440TR-ND —_1066.50_| CWX823-14.31818M 
14.3182 |CWS519CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWS519TR-ND 1404.00 | CWX813-14.31818M 
15.3600 |CW441CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW441TR-ND 1066.50 | CWX823-15.36M 
15.3600 |CW520CT-ND 2.81 2.34 1.88 |/CW520TR-ND 1404.00 | CWX813-15.36M 
16.0000 |CW442CT-ND 213 1.78 1.43|CW442TR-ND 1066.50 | CWX823-16.0M 
16.0000 |CW521CTND 2.81 2.34 1.88|CW521TR-ND 1404.00 | CWX813-16.0M 
16.3840 |CW443CT-ND 2.13 1.78 143|CW443TR-ND 1066.50 | CWX823-16.384M 
16.3840 |CW522CTND 2.81 2.34 1.88 /CW522TR-ND 1404.00 | CWX813-16.384M 10.4920 (EQEMTORE 2.13 178 4a WOMEN © 106e.so | cwxe2a-18.49°M 
18.4320 |CW523CT-ND 2.81 2.34 1.88 /CW523TR-ND 1404.00 | CWX813-18.432M 19.4400 |CW445CTND 2.13 178 143 /Cw44sTR-ND _—toee.50._ | Cwxee3-19.44m 
19.4400 |CW524CT-ND 2.81 2.34 1.88 |/CW524TR-ND 1404.00 | CWX813-19.44M 20.0000 [GREGG 2.19 178 149 NEQRMETEEOENN 1080.50 | cwxe09-50.0m 
20.0000 |CWS525CT-ND 2.81 2.34 188|CWS525TR-ND 1404.00 | CWX813-20.0M 20.4800 |CW447CEND 2.13 178 143)|CW447TR-ND __1066.50_ | CWX823-20.48M 
20.4800 |CWS526CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS526TR-ND — 1404.00 | CWX813-20.48M 24.0000 |CW448CEND 2.13 178 143/|CW448TR-ND __1066.50_ | CWX823-24.0M 
24.0000 |CWS527CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW527TR-ND —_1404.00_ | CWX813-24.0M 24.5760 |CW449CT-ND 2.13 1.78 143 |/CW449TR-ND 1066.50 | CWX823-24.576M 
24.5760 |CWS528CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS528TR-ND = 1404.00_| CWX813-24.576M 25.0000 |CW450CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW450TR-ND 1066.50 _| CWX823-25.0M 
25.0000 |CWS529CT-ND 2.81 2.34 188|CWS529TR-ND 1404.00 | CWX813-25.0M 270000 |CW451CT-ND 2.13 178 143/CW451TR-ND 1066.50 | CWX823-270M 
270000 |CWS30CT-ND 2.81 2.34 188 |/CWs30TR-ND 1404.00 | Cwx813-270M 29.4912 |CW452CT-ND 213 1.78 143 |CW452TR-ND 1066.50 | CWX823-29.4912M 
29.4912 |CWS31CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS531TR-ND — 1404.00 _| CWX813-29.4912M 30.0000 | CW453CTND = 2.13 1.78 1.43 | CW453TR-ND — 1066.50 | CWX823-30.0M 
30.0000 |CWS532CT-ND 2.81 2.34 188 |CWS532TR-ND 1404.00 _| CWX813-30.0M 92.0000 EWAS2CT-ND 2.13 178 143 |(CWESATR-NDE) = 1066.50 | CWX823-32.0M 
32.0000 FEWESSGENOM 2.01 294 tee lORSeerRNEI 1404.00 | cwxe12-92.0m 32.7680 |CW455CT-ND 2.13 1.78 143 |/CW455TR-ND 1066.50 | CWX823-32.768M 
32.7680 |CWS34CT-ND 281 2.34 188 |CWS534TR-ND — 1404.00 | CWX813-32.768M 38.0000 [eho 2.18 178 143 Poa §=6 1066.50 | CWX823-33.0M 
33.3330 |CW457CT-ND 213 1.78 143|CW457TR-ND — 1066.50 | CWX823-33.333M 
33.0000 |CWS35CT-ND 2.81 2.34 188]CWS535TR-ND 1404.00 | CWX813-33.0M 
40.0000 |CW458CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW458TR-ND —_1066.50_| CWX823-40.0M 
33.3330 |CWS536CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS536TR-ND = 1404.00 | CWX813-33.333M 
44.7360 |CW459CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW459TR-ND —_1066.50_| CWX823-44.736M 
40.0000 |CWS537CT-ND 2.81 2.34 188]CWS537TR-ND 1404.00 | CWX813-40.0M 
45.0000 |CW460CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW460TR-ND 1066.50 _| CWX823-45.0M 
44.7360 |CWS538CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS538TR-ND —_ 1404.00 | CWX813-44.736M 
49.1520 |CW461CT-ND 213 1.78  143/CW461TR-ND 1066.50 | CWX823-49.152M 
45.0000 |CWS539CT-ND 2.81 2.34 188|CWS539TR-ND 1404.00 | CWX813-45.0M 
50.0000 |CW462CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW462TR-ND 1066.50 | CWX823-50.0M 
49.1520 |CWS540CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS540TR-ND — 1404.00 | CWX813-49.152M 
60.0000 |CW463CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW463TR-ND —_ 1066.50 _| CWX823-60.0M 
50.0000 [ORPauNEg® 281 2.34 188 RSID = 1404.00 | CWXE1S-50.0M 64.0000 |CW464CT-ND 2.40 2.01 1.61 | CW464TR-ND 1201.50 | CWX823-64.0M 
60.0000 [EMSSCCINDS 261 234 (1.88 TEN SSTENDR = 6 1404.00 | CWX813-60.0M 66.6666 |CW465CT-ND 240 2.01 161|CW465TR-ND 1201.50 | CWX823-66.6666M 
64.0000 |CWS543CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS543TR-ND —_1606.50_| CWX813-64.0M 72.0000 FOREEEGRNDE 240 201 161 FOQREEaarn Soni so: |ewxeoaso On 
66.6666 |CWS544CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS544TR-ND —_1606.50_| CWX813-66.6666M 80.0000 |CW467CEND 2.40 2.01 1.61 | CW467TR-ND 4201.50 | CWX823-80.0M 
72.0000 |CWS545CT-ND 3.21 2.68 = 2.15 | CW545TR-ND 1606.50 | CWX813-72.0M 100.0000 |CW468CT-ND 3.11 2.59 2.07 | CW468TR-ND 1552.50 | CWX823-100.0M 
80.0000 |CWS46CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS546TR-ND —1606.50_| CWX813-80.0M 125.0000 |CW469CT-ND 5.94 4.95 3.96 |CW469TR-ND 2970.00 | CWX823-125.0M 
100.0000 |CWS547CT-ND 3.92 3.27 2.61 | CW547TR-ND 195750 | CWX813-100.0M 156.2500 |CW470CT-ND 1148 9.57 7.65 | CW470TR-ND 5737.50 | CWX823-156.25M 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 1403 


CONNOR 
aa 2.5V and 3.3V LVPECL SMD Oscillators 


¢ Output Load: 500 * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% Pin Function 
* Output must be terminated into 500 to Vcc-2V or Thevenin 


equivalent * Fall Time: ins * Rise Time: 1ns Spaeitisabe 
Enable/Disable Output . Ground 
Function (Pad 1) PI 5 : Q Output 
High or Open Enable Q Output 
Low Disable (High Impedance) Vee 
P212, P213, P222 and P223 P122, P123, P142 and P143 
° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 
Output | Output q Output | Output 
Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Voltage | Stability | (MHz) | V(VOH) | V (VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. Voltage | Stability) (MHz) | V(VOH) | V (VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100.00 | 1.475 88 | CW610-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-100.0M 100.00 | 1.475 88 | CW594-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-100.00M 
125.00 | 1.475 88 | CW611-ND 27.00 21.60 =: 17.40 | P212-125.0M 125.00 | 1.475 -88 | CW595-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-125.0M 
#25ppm J ss550 | 1475 | 98 |cwW612-ND 2813 22.50 18.13 | po12-15.52M 20pm | 455.52 | 1475 | 88 | CWS96ND 25.88 20.70 1668 P142-155.52M 
156.25 | 1.475 88 | CW613-ND 28.13 22.50 18.13 | P212-156.25M 156.25 | 1.475 -88 | CW597-ND 25.88 20.70 16.68 | P142-156.25M 
, 2.5V 
am 100.00 | 1.475 88 | CW614-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-100.0M 100.00 | 1.475 88 | CW598-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-100.0M 
125.00 | 1.475 88 | CW615-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-125.0M 50 125.00 | 1.475 -88 | CW599-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-125.0M 
+50PPM | ses59 | 1475 | 98 |CWe16-ND 25.88 2070 16.68 | P222-155.52M sovpem | 455.52 | 1.475 | .88 |CW600-ND 2363 1890 15.23 P122-155.52M 
156.25 | 1.475 88 | CW617-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-156.25M 156.25 | 1.475 -88 | CW601-ND 23.63 18.90 15.23 | P122-156.25M 
100.00 | 2.275 1.68 | CW602-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-100.0M 100.00 | 2.275 1.68 | CW586-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-100.0M 
125.00 | 2.275 1.68 | CW603-ND 27.00 21.60 = 17.40 | P213-125.0M i 125.00 | 2.275 1.68 | CW587-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-125.0M 
azappm 155.52 | 2.275 1.68 | CW604-ND 28.13 22.50 18.13 | P213-155.52M pata 155.52 | 2.275 1.68 | CW588-ND 25.88 20.70 = 16.68 | P143-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 | CW605-ND 28.13 22.50 = 18.13 | P213-156.25M 156.25 | 2.275 1.68 | CW589-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-156.25M 
3.3V 3.3V 
100.00 | 2.275 1.68 | CW606-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-100.0M 100.00 | 2.275 1.68 | CW590-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-100.0M 
50 125.00 | 2.275 1.68 | CW607-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-125.0M 0 125.00 | 2.275 1.68 | CW591-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-125.0M 
san Pe 155.52 | 2.275 1.68 | CW608-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-155.52M ee 155.52 | 2.275 1.68 | CW592-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 | CW609-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-156.25M 156.25 | 2.275 1.68 | CW593-ND 23.63 1890 15.23 | P123-156.25M 
3.3V LVDS SMD Oscillator 


X502 Series: 
Pin Function Specifications: ¢ Output Differential Voltage: 450mV Max. * Enable Voltage: 0.3Vcc Max. * Disable Voltage: 
NC 0.7Vcc Min. * Output Load: 1000 « Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% * Freq. Stability: +20ppm * Oper- 
= ating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C « Fall Time: 10ns » Rise Time: 10ns 
Enable/Disable 
Ground (Case) Note: Vod measured with 1000 resistor between the true output and the complementary output 
Output Q Frequency Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Comp Output (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
ce 622.08 CW618-ND 64.13 51.30 41.33 X502-622.08M 


LVCMOS and LVPECL SMD VCXOs 


V802 - V702 Series: 


Output | Output Fall | Rise 
Specifications: * Supply Voltage: 3.3V + Absolute Pull Range (+): 50ppm * Duty Cycle: 45% ~ 55% | Frequency | Voltage | Voltage | Load |Time|Time) Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) |V(VOH)|V(VOL)| Cap. | (ns) | (ns) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Note: For pin outs and output characteristics, please see datasheet on Digi-Key website. Lvcmos 


74.1758 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW621-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.1758M 

74.2500 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW622-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.25M 
100.0000} 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW623-ND 33.75 2700 21.75] V802-100.0M 
125.0000} 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW624-ND 33.75 2700 21.75] V802-125.0M 
LVPECL — Output Load: 50 Ohms 
155.5200 | 2.275 1.68 = 1.5 | 15 |CW625-ND 3713 29.70 23.93 | V702-155.52M 
156.2500 | 2.275 1.68 = 15 | 15 |CW626-ND 3713 29.70 23.93 | V702-156.25M 


Surface Mount Oscillators 


HSM92 - HSM93 Series: 


Specifications: « Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: +100ppm * Temperature Range: Frequency | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
0°C ~ 70°C * Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State * Output: Voh: 4.5V Minimum; Vol: 0.5V Max. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
* Current: loh: 16mA; lol: 16mA ¢ Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 45/55 Max. » Start Up 4.9152 CW301-ND 11.61 9.68 774 6.24 HSM93-4.9152 
Time: 10mS Max. ¢ Supply Voltage: 5VDC, +10% » Enable/Disable Time: 100ns Max. * Output 8.0000 CW302-ND 11.61 9.68 774 6.24 HSM93-8.0000 
Load: 50pF : ¥ 7 . ; ‘ 
i 10.0000 CW303-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSMg93-10.0000 
16.0000 CW304-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-16.0000 
20.0000 CW305-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-20.0000 
Pin Function 
Output] 25.0000 CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-25.0000 
Enable 29.4912 | CW341-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 | HSM92-29.4912 
C-by Ground 32.0000 CW307-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-32.0000 
T Ground Output 40.0000 | CW308-ND 11.61 9.68 774 6.24 | HSM93-40.0000 
> |1.78 
1.98 Vda 44.2368 | CW342-ND 12.15 10.13 8.10 6.53_ | HSM92-44.2368 
Suggested Pad Layout 50.0000 CW309-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-50.0000 
60.0000 CW310-ND 13.23 11.03 8.82 71 HSM93-60.0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1404 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CONNOR 3.3V HCMOS SMD TCXO 
WINFIELD 3.3V and 5V HCM Os OCXO Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% »* Supply Voltage: 3.3V * Frequency Stal 


+4.6ppm ¢ Output Voltage: 2V (Voh) ~ .4V (Vol) * Load Capacitance: 15.0pF ¢ Rise Time: 5ns ¢ Fall Time: 


Hw 5ns * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 
Supply - - | 5.33 
Mounting | Freq. | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Pin Connection 
Type (MHz) (V) | Part No. 1 10 100 Part No. N/C 
10.00 3.3 CW627-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-10.0M N/C 
10.00 3.3 CW634-ND 202.50 162.00 130.50 | BSOF3S3E-10.0M Ground 
10.00 5.0 CW635-ND® = 213.75 171.00 137.75 OFC5DJ3BS-10.0M Output 
Surface 12.80 3.3 CW628-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-12.8M N/C 
Mount 12.80 5.0 CW630-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-12.8M Voc 
19.44 5.0 CW631-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-19.44M 
20.00 3.3 CW629-ND® 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-20.0M 
20.00 5.0 CW636-ND 213.75 171.00 137.75 OFC5DJ3BS-20.0M 
Through 10.00 5.0 CW632-ND 135.00 108.00 87.00 DGOF5S3-10.0M Freq. Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Hole 20.00 5.0 CW633-ND 135.00 108.00 87.00 DGOF5S3-20.0M (MHz) Part No. J 10 100 Part No. 


@ RoHS Compliant 12.8 CW619-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-12.8M 
Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website. 20.0 CW620-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-20.0M 


Frequency | Load | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig.| (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 500 Part No. 

10.0000 | 16pF | CW401-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-10.0000 
12.0000 | 16pF | CW402-ND 4.73 3.94 315 2.54 | XL-1C-12.0000 
16.0000 | 16pF | CW403-ND 4.73 3.94 315 2.54 | XL-1C-16.0000 
18.4320 | 16pF | CW404-ND = 4.73 3.94 315 2.54 | XL-1C-18.4320 
K 1 1 | 20.0000 | 16pF | CW405-ND__4.73 3.94 315 2.54 | XL-1C-20.0000 
< 29.4912 | 16pF | CW407-ND 5.54 462 3.69 298 | XL-1C-29.4912 
ie 40.0000 | Series] CW408-ND 5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-40.0000 
7.62 5. oat 44.2368 | Series| CW409-ND 5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-44.2368 
Vapor Phase Reflow aN 50.0000 | Series | CW410-ND__5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-50.0000 
4g0 5 10.0000 | 16pF | CW421-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-10.0000 
\o215° 12.0000 | 16pF | CW422-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-12.0000 
1-5°C/sec. f= 5.08 ~| 16.0000 | 16pF | CW423-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-16.0000 
18.4320 | 16pF | CW424-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-18.4320 
qo , : 2 | 20.0000 | 16pF | CW425-ND__7.83 6.53 5.22 4.21 | XM-1-20.0000 


Surface Mount Crystals 


Specifications: * Temperature Stability: +50ppm * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C ¢ Operating Tempera- 
ture: -10°C ~ 65°C * Drive Level: 1mW Typical 


1. 


i 
3S 


Temperature(°C) 


Temperature(°C) 


1-9°C/sec) 29.4912 | Series | CW427-ND 9.32 7.77 6.21 5.01 XM-1-29.4912 
04 +! -20-100 sec. 40.0000 | Series | CW428-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-40.0000 
Time . 44.2368 | Series | CW429-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-44.2368 


50.0000 | Series | CW430-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-50.0000 


0.5-7 “TEO.5 
Ik 5.5 —1 


Load Frequency Operating ESR Cut Tape Tape and Reel 
Capacitance Tolerance Temperature Max. Drive Level | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Seiko Instruments 
Fig. (pF) (ppm) Range (Q) Typ. Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 Part No. 
1 6.0 +20 -10°C ~ 60°C 50K 0.1pW 728-1000-NDt 35 30 20 = = VT200F-6PF20PPM 
12.5 +20 -10°C ~ 60°C 50K 0.1W 728-1001-NDt 35 30 20 = = VT200F-12.5PF20PPM 
2 7.0 +20 -40°C ~ 85°C 65K 0.1pW 728-1002-1-ND 1.05 -90 75 728-1002-2-ND 460.00/M SSPT7F-7PF20PPM 
12.5 +20 -40°C ~ 85°C 65K 0.1W 728-1003-1-ND 1.05 -90 75 728-1003-2-ND 460.00/M SSPT7F-12.5PF20PPM 
r 6.0 +20 ~40°C ~ 85°C 50K 0.1pW 728-1004-1-ND 70 60 50 728-1004-2-ND 307.00/M SPT2AF-6PF20PPM 
12.5 +20 -40°C ~ 85°C 50K 0.1W 728-1005-1-ND -70 -60 50 728-1005-2-ND 307.00/M SPT2AF-12.5PF20PPM 
+ Bulk 
J | TAR Si licon Oscillators Features: Linear's solid-state “instant clocks” can be set to output a broad = Reel® 
£ FECHNSLOGY range of frequencies using a single resistor, or via an SPI or I?C interface. 
7 Cut Tape 
Fig. Jt SOt2s5 Frequency Supply Current | Digi-Key Price Each beara 
vt Fig. | Description Range @ Frequency Part No. fl 25 100 500 
GND 2 Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC1799CS5#TRMPBFCT-ND® 3.89 3.48 3.13 1015.00 
SET 3" [oo Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.14mA @ 3MHz LTC17991S5#TRMPBFCT-ND® 4.31 3.85 3.47 1395.00 
+ Binid OE on LTGEDOSSOOE { Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC1799HS5#TRMPBFCT-ND® 4.70 4.20 3.78 1520.00 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz | LTC6900CS5#TRMCT-ND 3.89 3.48 3.13 - 
Fig. 2— 10-MSOP Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860uA @ 10MHz | LTC6900CS5#TRMPBFCT-ND® 3.89 3.48 3.13 1015.00 
vt4 Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz | LTC6900IS5#TRMPBFCT-ND® 4.31 3.85 3.47 1395.00 
es 2__| Resistor Programmable with SS 5kHz ~ 20MHz 1.8mA @ 10MHz_ | LTC6902CMS#PBF-ND@ 4.40 2.93 2.40 = 
OUT14 SPI Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6903CMS8#PBF-ND@$ 3.90 2.59 2.20 = 
ours 3 | ?C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8-NDt 4.20 2.79 2.35 - 
Fig. 3— 8-MSOP l?C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8#PBF-ND@$ 4.20 2.79 2.35 = 
Fixed Frequency Oscillator 25/50/100MHz 12mA @ 100MHz | LTC6905CS5-100¢TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
oar = Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz | 15mA@133MHz | LTC6905CS5-133#TRM-ND+ 2.50 171 1.41 - 
SCK3 (_] Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz | 15mA @133MHz | LTC6905CS5-133#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
SEN/ADR* 4c Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz | LTC6905CS5-80#TRM-ND+ 2.50 171 1.41 =_ 
ae ierceeas 1 | Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz | LTC6905CS5-80#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz | LTC6905CS5-96#TRM-ND$ 2.50 171 1.41 - 
Fig. 4 — SOT23-6 Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz LTC6905CS5-96#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
ouTi([] Resistor Programmable Oscillator | _ 17MHz ~ 170MHz 5mA @ 21MHz LTC6905CS5#TRMPBFCT-ND® 3.95 3.53 3.18 1010.00 
anp2C J 4 Resistor Programmable Oscillator 10kHz ~ 1MHz 15yA @ 100kHz | LTC6906CS64TRMPBFCT-ND® 3.02 2.70 2.43 765.00 
pve] Resistor Programmable Oscillator 40kHz ~ 4MHz 481A @ 400kHz LTC6907CS6#TRMPBFCT-ND® 3.02 2.70 2.43 765.00 


@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to11) 1405 


FOXElectronics 


SMD Tuning Fork 
Crystals 


Digi@Reel” 


. Peecieney Tolerance: +20ppm » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 
125°C * Load Capacitance: 12.5pF * Insulation Resistance [Min]: 500MOQ « Drive Level: 1.W 


FX Series Ceramic 
SMD Crystals 


Specifications: 


Reel 


¢ Frequency Tolerance: +50ppm » Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 20.0pF 


Cut Tape Tape & Reel | Fox 
Frequency) ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Electronics 
Fig.| (kHz) | (kQ) | Part No. 1 10 50 ‘| PartNo. 3,000 | Part No. 
FSRLF Series 
1 32.768 | 50 | 631-1000-1-ND 1.03 89 -67 | 631-1000-2-ND 484.00/M | FSRLF327 
FSXLF Series Cut Tape Tape & Reel | Fox 
2 | 32.768 | 65 | 631-1001-1-ND 3.33 2.86 2.14 | 631-1001-2-ND 1731.00/M | FSXLF327 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Electronics 
FX135 Series Fig.| (MHz) Part No. 10 Part No. J Part No. 
3 | 32.768 | 70 [631-10021-ND 207 1.77 1.33 [631-1002-2-ND _1074.00/M| FX135A-327 FX252B Series 
16.0000 | 631-1036-1-ND 4.54 3.72 3.30 | 631-1036-2-ND 2310.00 FX252BS-16 
1 20.0000 | 631-1037-1-ND 454 3.72 3.30} — = FX252BS-20 
1 AT ® 24.0000 | 631-1038-1-ND 4.54 3.72 3.30 | 631-1038-2-ND 2310.00 FX252BS-24 
FOXSDLF Series SMD Digi@Reel a 
12.0000 | 631-1039-1-ND 2.09 1.71 1.52 | 631-1039-2-ND 1064.00 FX425B-12 
Crystals 5 | 16.0000 | 631-1040-1-ND 209 1.71 1.52 | — — | Fx425B-16 
aeienkiince. 20.0000 | 631-1041-1-ND 2.09 1.71 1.52 |= _ FX425B-20 
Specifications: 24,0000 | 631-1042-1-ND_ 2.09 1.71_—*1.52 | — —_| FX425B-24 
¢ Frequency Tolerance: +50ppm * Operat- FX532B Series 
ing Temperature: -20°C ~ 70°C »* Storage 10.0000 | 631-1044-1-ND 440 360 3.20} — = FX532B-10 
Temperature: -40°C ~ 85°C. « Drive Level: 3 | 12.0000 | 631-1046-1-ND 4.40 3.60 3.20 | — — | FX532B-12 
0.5mW « Shunt Capacitance: 7pF 16.0000 | 631-1047-1-ND 4.40 360 3.20 | — — | FXx532B-16 
24.0000 | 631-1049-1-ND 440 3.60 3.20 | — = FX532B-24 


Load Cut Tape Tape & Reel 
Capaci- | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
tance (MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
12.0pF | 4.194304 | 631-1006-1-ND 62.54 _.47 | 631-1006-2-ND 289.00 | FOXSDLF/041 
18.0pF | 3.579545 | 631-1003-1-ND 62.54 _.47 | 631-1003-2-ND 289.00 | FOXSDLF/036S 
3.686400 | 631-1004-1-ND 62.54.47 | 631-1004-2-ND 289.00 | FOXSDLF/0368-20 
4.000000 | 631-1005-1-ND 62 54 47 | 631-1005-2-ND 289.00 | FOXSDLF/040 
4.915200 | 631-1007-1-ND 62 54 47 | 631-1007-2-ND 289.00 | FOXSDLF/049-20 
6.000000 | 631-1008-1-ND 62 54 47 | 631-1008-2-ND 289.00 | FOXSDLF/060-20 
7.372800 | _631-1009-1-ND 62.54 47 | 631-1009-2-ND 289.00 | FOXSDLF/073-20 
8.000000 | 631-1010-1-ND 62.54 47 | 631-1010-2-ND 289.00 | FOXSDLF/080-20 
10.000000 | 631-1011-1-ND 62 54 47 | 631-1011-2-ND 289.00 | FOXSDLF/100-20 
11.059200 | 631-1012-1-ND 62 54 47 | 631-1012-2-ND 289.00 | FOXSDLF/115-20 
20.0pF 12.000000 | 631-1013-1-ND. 62 54 47 | 631-1013-2-ND 289.00 | FOXSDLF/120-20 
: 12.288000 | 631-1014-1-ND. 62.54 47 | 631-1014-2-ND 289.00__| FOXSDLF/128-20 
14.318180 | 631-1015-1-ND 62.54.47 | 631-1015-2-ND 289.00 | FOXSDLF/143-20 
14.745600 | 631-1016-1-ND 62 54 47 | 631-1016-2-ND 289.00 | FOXSDLF/147-20 
16.000000 | 631-1017-1-ND 62 54 47 | 631-1017-2-ND 289.00 | FOXSDLF/160-20 
20.000000 | 631-1018-1-ND 62 54 47 | 631-1018-2-ND 289.00 | FOXSDLF/200-20 
22.118400 | 631-1019-1-ND 62.54 47 | 631-1019-2-ND 289.00 | FOXSDLF/221-20 
24.000000 | 631-1020-1-ND 62 54.47 | 631-1020-2-ND 289.00 | FOXSDLF/240F-20 
24.576000 | 631-1021-1-ND 62 54 47 | 631-1021-2-ND 289.00 | FOXSDLF/245F-20 
25.000000 | 631-1022-1-ND 62.54 47 | 631-1022-2-ND 289.00 _| FOXSDLF/250F-20 


Thru-Hole Crystals 


Specifications: 


¢ Shunt Capacitance: 7pF * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 


i A i® ® ni Price Each 5 
RoHS Load Frequency Digi-Key Fox Electronics 
FQ Series All Quartz Digi Ree [@rees | Fig. | Capacitance (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
HC49SLF 
SMD Crystals 3.686400 | 631-1094-ND 53 45 42 | FOXSLF/0368S 
Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm »* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Tem- 4.000000 631-1096-ND 53 45 Ae FOXSLF/040A 
perature: -30°C ~ 85°C « Drive Level: 0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF » Load Capacitance: 20.0pF 8.000000 631-1099-ND 53 AS A2 FOXSLF/080 
Series 11.059200 | 631-1102-ND 53 45 42 | FOXSLF/115 
12.000000__| 631-1104-ND 53 45 42 | FOXSLF/120 
16.000000 | 631-1107-ND 53 45 42_| FOXSLF/160 
20.000000 | _631-1110-ND 53 A5 .42__| FOXSLF/200 
18.0pF 3.579545 _ | 631-1093-ND 53 45 42___|_FOXSLF/036S 
3.686400 | 631-1095-ND 53 45 42 | FOXSLF/0368-20 
1 4.000000 | 631-1097-ND 53 45 42 | FOXSLF/040 
7.372800 | 631-1098-ND 53 45 42 | FOXSLF/073-20 
8.000000 | 631-1100-ND 53 45 42 | FOXSLF/080-20 
10.000000 | 631-1101-ND 53 45 42__| FOXSLF/100-20 
20.0pF 17.059200 | 631-1103-ND 53 45 42__| FOXSLF/115-20 
: 12.000000 | 631-1105-ND 53 45 42 | FOXSLF/120-20 
14.745600 | 631-1106-ND 53 45 42 | FOXSLF/147-20 
16.000000 | 631-1108-ND 53 45 42 | FOXSLF/160-20 
18.432000 | 631-1109-ND 53 A5 42__| FOXSLF/184-20 
20.000000 | 631-1111-ND 53 45 42 | FOXSLF/200-20 
25.000000 | 631-1112-ND 53 45 42 | FOXSLF/250F-20 
HC49ULF 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key PHA Digi-Key Pricing Fox Electronics 3.686400 631-1079-ND 49 42 39 FOXLFO368S 
Fig.| (MHz) | PartNo. 40 Part No. 4,000 | Part No. ; 4.000000 | 631-1082-ND 49 42 39 | FOXLFO40A 
FQ1045A Sories Series 11.059200 | 631-1085-ND 49 42 39 | FOXLF115 
3.6864 | 631-1032-1-ND 149 1.22 1.08 | 631-1032-2-ND 756.00 | FOT045A-3.6864 12.000000) 631-1087-ND 49 A2 39) FOXLF120 
, | 40000 ) 631-1033-1-ND 149 122 1.08 | 631-1033-2-ND 756.00 | FQ1045A-4 16.000000_[P631=1089:ND 49 42 39_| FOXLF160 
4.9152 | 631-1034-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 631-1034-2-ND 700.00 | FO1045A-4.9152 13.0pF 1.843200__| 631-1076-ND 1.24 1.05 .96__| FOXLFO18S 
6.0000 | 631-1035-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 631-1035-2-ND 700.00__| FQ1045A-6 18.0pF 3.579545 _|_631-1078-ND 49 42 39__| FOXLFO36S 
FQ7050B Series 3.686400 | 631-1080-ND 49 2 39 | FOXLF0368-20 
7.3728 | 631-1028-1-ND 96. 79 70 | 631-1028-2-ND 490.00 | FO7050B-7.3728 2 4.000000 | 631-1081-ND 49 42 .39 | FOXLFO40 
| oe See 8 eee a, on ae 2 2 8 | Bane 
11.0592 | 631-1031-1-ND 96 _.79_.70_| 631-1031-2-ND 490.00__| FQ7050B-11.0592 20.0pF traseoey pa ee ms - = ae 
FQ30328 Series 72000000 | 631-1088-ND 49 a2 39 | FOXLF120-20 
72,0000 | 631-1023-1-ND 1.07 88 78 | 631-1023-2-ND 546.00 | FO5032B-12 teconu00 | Resmracatis a oo 39. | “FOXLFIG0-20 
16.0000 | 631-1024-1-ND 1.07 88 78 | 631-1024-2-ND 546.00 | FO5032B-16 : : : : 
3 | 20.0000 | 631-1025-1-ND 1.07 .88 78 | 631-1025-2-ND 546.00 | FO5032B-20 20.000000 | 631-1091-ND 9 Ae 39) FOXLF200-20 
24.0000 | 631-1026-1-ND 1.07 88 78 | 631-1026-2-ND 546.00 | FO5032B-24 25.000000__|_631-1092-ND 49 A2 -39__| FOXLF250F-20 
24.5760 | 631-1027-1-ND 1.07 _—88_—78_ | 631-1027-2-ND 546.00 | FO5032B-24.576 32.0pF 2.457600__| 631-1077-ND 1.09 94 86__| FOXLF024S 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FOXElectronics Gress SMD Oscillators 


SPECIFICATIONS FXO-HC735 | FXO-PC735 | FXO-PC736 | FXO-PC738 | FXO-LC535 | FXO-LC536 A Fig. 2 NEW! 
Supply Voltage: 3.3V +5% = 2 
Output Type: HCMOS LVPECL LVDS Pin Connections i 5.15 
Frequency Stability: +50ppm +50ppm +25ppm +20ppm +50ppm +25ppm 1] E/D [3] Output 
Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (NC |) NC 
Storage Temperature: 55°C ~ 125°C 2| GND |4| Voo 
Output Symmetry: 45% ~ 55% 
Startup Time: 10mS B NEW! 
Output VOH: [90% Vop min. 2.055V ~ 2.405V Pin Connections 
Voltage: VOL: 10% VoD 1.305V ~ 1.650V _- _ 1| E/D Output 
Output Load Condition (typ.): | 15pF max. 500 into Vop-2VDC typ. 1000 typ. 2| NC Output2 Output2 
Rise/Fall Time: 3nS 400pS 3 Vop Vop 
Output Enable/Disable Time: 100nS 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
Fig. 1A — FXO-HC735 HCMOS +50ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillators 
1.00000 631-1122-1-ND NEW! 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1122-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-1MHZ 
1.54400 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1123-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-1.544MHZ 
1.84320 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1051-2-ND 672.00 FXO-HC735-1.8432MHZ 
2.04800 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1124-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-2.048MHZ 
3.68640 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1114-2-ND 696.00 FXO-HC735-3.6864MHZ 
4.00000 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1115-2-ND 696.00 FXO-HC735-4MHZ 
8.00000 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1125-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-8MHZ 
10.00000 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1052-2-ND 672.00 FXO-HC735-10MHZ 
12.00000 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1116-2-ND 696.00 FXO-HC735-12MHZ 
12.28800 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1117-2-ND 696.00 FXO-HC735-12.288MHZ 
12.50000 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1126-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-12.5MHZ 
14.31818 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1118-2-ND 696.00 FXO-HC735-14.31818MHZ 
16.00000 631-1053-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1053-2-ND 672.00 FXO-HC735-16MHZ 
16.38400 631-1127-1-ND NEW! 1.80 1.68 1.08 1.08 631-1127-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-16.384MHZ 
18.43200 631-1119-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 = = FXO-HC735-18.432MHZ 
20.00000 631-1054-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1054-2-ND 672.00 FXO-HC735-20MHZ 
24.00000 631-1128-1-ND NEW! 1.80 1.68 1.08 1.08 631-1128-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-24MHZ 
24.57600 631-1120-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1120-2-ND 696.00 FXO-HC735-24.576MHZ 
25.00000 631-1055-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1055-2-ND 672.00 FXO-HC735-25MHZ 
28.63636 631-1129-1-ND NEW! 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1129-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-28.63636MHZ 
32.00000 631-1121-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1121-2-ND 696.00 FXO-HC735-32MHZ 
33.00000 631-1130-1-ND NEW! 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1130-2-ND NEW! 672.00 FXO-HC735-33MHZ 
33.33300 631-1057-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1057-2-ND 672.00 FXO-HC735-33.333MHZ 
40.00000 631-1058-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1058-2-ND 672.00 FXO-HC735-40MHZ 
48.00000 631-1059-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1059-2-ND 672.00 FXO-HC735-48MHZ 
50.00000 631-1060-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1060-2-ND 672.00 FXO-HC735-50MHZ 
62.50000 1.88 1.75 1.50 1.13 631-1131-2-ND NEW! 700.00 FXO-HC735-62.5MHZ 
66.66600 1.88 1.75 1.50 1.13 631-1132-2-ND NEW! 700.00 FXO-HC735-66.666MHZ 
75.00000 1.95 1.82 1.56 1.17 631-1133-2-ND NEW! 728.00 FXO-HC735-75MHZ 
77.76000 1.95 1.82 1.56 1.17 631-1134-2-ND NEW! 728.00 FXO-HC735-77.760MHZ 
80.00000 2.06 1.93 1.65 1.24 631-1135-2-ND NEW! 770.00 FXO-HC735-80.000MHZ 
100.0000 631-1136-1-ND NEW! 2.74 2.56 2.19 1.65 631-1136-2-ND NEW! 1022.00 FXO-HC735-100MHZ 
106.2500 631-1137-1-ND NEW! 2.74 2.56 2.19 1.65 631-1137-2-ND NEW! 1022.00 FXO-HC735-106.250MHZ 
125.0000 631-1138-1-ND NEW! 3.15 2.94 2.52 1.89 631-1138-2-ND NEW! 1176.00 FXO-HC735-125MHZ 
NEW! Fig. 1B — FXO-PC735 LVPECL +50ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator NEW! 
156.2500 631-1140-ND¥ 42.68 34.14 25.61 21.34 = = FXO-PC735-156.25MHZ 
NEW! Fig. 1B — FXO-PC736 LVPECL +25ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator NEW! 
1.0000GHz 631-1143-ND¥ 85.33 73.14 42.67 34.14 = = FXO-PC736-1000MHZ 
NEW! Fig. 1B — FXO-PC738 LVPECL +20ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator NEW! 
155.52000 631-1139-ND¥ 59.75 51.21 34.14 25.61 = = FXO-PC738-155.52MHZ 
NEW! Fig. 2— FXO-LC535 LVDS +50ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator NEW! 
212.50000 631-1141-ND¥ 50.96 42.92 30.40 23.25 = — FXO-LC535-212.5MHZ 
NEW! Fig. 2— FXO-LC536 LVDS +25ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator NEW! 
312.50000 631-1142-ND¥ 65.42 53.27 31.78 26.17 = i FXO-LC536-312.5MHZ 


+ Tube 


F254 Series 32.768kHz SMD Oscillator 


Digi@Reel’” 


ENABLE/DISABLE Pi Specifications: 
Function ae ¢ Supply Voltage: 3.3V +10% Frequency Tolerance: +20ppm «Input Current: 1.5uA ¢ Output Volt- 
OUTPUT Connections age: -0.4V (VOH); 0.4V (VOL) * Output Load: 15pF * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage 
(Pin 1) i Temperature: -55°C ~ 125°C 
(Pin 3) 1 E/D 
OPEN ACTIVE 
1 Level 2 GND Cut Tape Tape and Reel 
Vin > 90% Vop ACTIVE 3 Output Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
' Level uipul (kHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Vi < 10% Vop High Z 4 Vop 32.768 631-1113-1-ND 3.77, 3.09 = 2.74 | 631-1113-2-ND 1918.00 | F254 
. ® 
FOX914B and FOX924B Series SMD TCXO’s Digi Reel 
Specifications FOX914B FOX924B Cut Tape Tape & Reel 
Supply Voltage: 3.0V +5% 3.3V +5% Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Fox Electronics 
Frequency Tolerance: 1ppm 1.5ppm (MHz) _ | Part No. 1 10 50 __| Part No. 1,000 _| Part No. 
Input Current: OmK 5mA Fig. 1A — FOX914B Series — 3.0V +5% 
0 Lead: 10pF 15pF 12.8000 | 631-1062-1-ND 6.45 4.78 4.26 | 631-1062-2-ND 3431.00 | FOX914B-12.8 
utput Load: P 5p 19.2000 |631-1063-1-ND 6.05 448 4.00 |— — | FOX914B-19.2 
Operating Temperature: -20°C ~ 75°C -30°C ~ 85°C 19.4400 | 631-1064-1-ND 5.45 4.04 3.60 |— — | FOX914B-19.44 
Storage Temperature: ~40°C ~ 85°C 20.0000 | 631-1065-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1065-2-ND 2899.00 | FOX914B-20 
26.0000 | 631-1066-1-ND 5.45 4.04 3.60 |— — | FOX914B-26 
Fig. 1B — FOX924B Series — 3.3V +5%; HCMOS 
10.0000 | 631-1067-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1067-2-ND 4456.00 | FOX924B-10 
Pin Pin 12.0000 | 631-1068-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1068-2-ND 4456.00 | FOX924B-12 
Connections Connections 12.2880 | 631-1069-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1069-2-ND 4456.00 | FOX924B-12.288 
GND NC 14.7456 | 631-1070-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1070-2-ND 4456.00 | FOX924B-14.7456 
GND GND 16.0000 | 631-1071-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1071-2-ND 4828.00 | FOX924B-16 
Output Output 19.4400 | 631-1072-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1072-2-ND 4828.00 | FOX924B-19.44 
Vi p Vi PI 20.0000 | 631-1073-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1073-2-ND 4828.00 | FOX924B-20 
Bp ee 25.0000 | 631-1074-1-ND 9.08 6.72 5.99 |631-1074-2-ND 4828.00 | FOX924B-25 
27.0000 | 631-1075-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1075-2-ND 4828.00 | FOX924B-27 


Digi@Ree! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2a” GRYSTEK High Performance Clock Oscillators 


Dimensions in mm Cut Tape Tape & Reelt| 
Frequency | Input | Output | Digi-Key Price Each Pricing Crystek Corporation 
Connection Fig.| (MHz) |Voltage| Type | Part No. 1 5 10 1,000 Part No. 
CCHD-950 Series -162dBc/Hz Phase Noise Floor 
1 80.0000 | 3.3V CMOS | 744-1055-NDT 28.24 26.83 25.42 — | CCHD-950-50-80.000 
100.0000 |_3.3V CMOS _| 744-1054-ND{ 30.54 29.01 2749 — __| CCHD-950-50-100.000 
CCPD-033 and CCPD-034 Series Differential LVPECL 
77.7600] 3.3V | LVPECL | 744-1036-1-ND 8.38 7.24 6.86 5030.00 | CCPD-033-50-77.760 
100.0000 | 3.3V | LVPECL | 744-1030-1-ND 8.78 758 718 5270.00 | CCPD-033-50-100.000 
106.2500 | 3.3V | LVPECL | 744-1031-1-ND 8.78 758 718 5270.00 | CCPD-033-50-106.250 
125.0000 | 3.3V | LVPECL | 744-1032-1-ND 9.39 8.11 769 5640.00 | CCPD-033-50-125.000 
155.5200 |_3.3V_| LVPECL | 744-1033-1-ND 12.65 10.93 10.35 7590.00 | CCPD-033-50-155.520 
2 156.2500 | 3.3V | LVPECL | 744-1034-1-ND 12.65 10.93 10.35 7590.00 | CCPD-033-50-156.250 
161.1328 | 3.3V | LVPECL | 744-1035-1-ND 14.34 12.39 11.74 8610.00 | CCPD-033-50-161.1328 
200.0000 | 3.3V | LVPECL | 744-1041-NDt 19.60 16.93 16.04 — | CCPD-034-50-200.000 
Le 19.05 | 212.5000 | 3.3V | LVPECL | 744-1042-NDt 19.84 17.14 16.24 — | CCPD-034-50-212.500 
250.0000 |_3.3V_| LVPECL | 744-1043-NDt 33.59 29.01 2749 — __| CCPD-034-50-250.000 
[vad out] 311.0400| 3.3V | LVPECL | 744-1044-NDT 53.17 45.92 43.51 — | CCPD-034-50-311.040 
312.5000 | 3.3V_| LVPECL | 744-1253-NDT 71.54 54.27 44.41 — | CCPD-034-50-312.500 
CCLD-033 Series Differential LVDS 
NC Gnd 100.0000] 3.3V LVDS | 744-1037-1-ND 11.22 9.69 9.18 6730.00 | CCLD-033-50-100.000 
Connection + 2 125.0000] 3.3V LVDS | 744-1038-1-ND 11.22 9.69 9.18 6730.00 | CCLD-033-50-125.000 
E/D 133.0000] 3.3V LVDS _ | 744-1039-1-ND 11.62 10.03 9.50 6970.00 | CCLD-033-50-133.000 
N/C 156.2500 |_3.3V LVDS _|744-1040-1-ND 13.35 11.53 10.93 8010.00 | CCLD-033-50-156.250 
GND CCO-.083 Series True SineWave 
OUT iE 3 100.0000 | 3.3V | Sinewave | 744-1045-5-NDT 62.13 61.72 61.09 — | CCO-083-100.000 
COUT 200.0000 |_3.3V_| Sinewave | 744-1046-5-NDt 68.55 68.09 6741 — | CCO-083-200.000 
Veo , + + Bulk + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


High Performance, Low Phase Noise 
VCXOs, vcSOs, TCXOs and OCXOs Dimensions in mm 


0.80 +I— 


Pad Connection 
1 NC or Volt Control ; i 7 "807.2 
2 GND : : ; : i 
3 OUT 
4 Vdd Connection Connection Connection Connection Connection Connection 
Volt Control Volt Control Volt Control Volt Control NC Control Voltage 
Connection c. Connection ae. a GND RF Output No Connect 
ol ontrol 
GND OUT OUT Output Supply Voltage Supply Voltage 
OUT COUT COUT Case Ground RF Output 
Vdd Vdd Vdd Vdd Case Ground Case Ground 
Input Input 
Frequency | Volt- | Output /Digi-Key Price Each Crystek Corporation Frequency | Volt- | Output |Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig. (MHz) age Type Part No. ‘ 5 10 Part No. Fig. (MHz) age Type |Part No. 1 Sj 10 Part No. 
CVHD-950 Series -162dBc/Hz Phase Noise Floor VCXO CVCSO-914 Series High Frequency SAW SineWave VCSO 
54.0000 | 3.3V | CMOS |744-1217-ND 26.80 25.46 24.12 | CVHD-950-54.000 1B | 1.0000GHz | 5.0V | SineWave |744-1051-ND 116.66 110.83 104.99 | CVCSO-914-1000 
74.1758 | 3.3V | CMOS |744-1216-ND 27.40 26.03 24.66 | CVHD-950-74.175800 CCSO-914X Series Ultra-Low Phase Noise SAW Oscillator 
a acne ey ne Leas He aa sea ce CUD RED AGRE qc] 1-0000GHz 7 3.3V ]SineWave [744-1201-ND NEW! 56.66 53.83 51.00 | CCSO-914X3-1000 
100.0000 | 3.3v | cmos |744-1213-ND 27.70 26.32 24.93 | CVHD-950-100.000 A Oe 56.66 __53.83 __51.00_] 6650-914X-1000.000 
eries Voltage Controlled SAW Oscillator 
122.8800 | 3.3V | CMOS |744-1271-ND 50.30 47.79 47.79 | CVHD-950-122.880 
4A 500.0000 | 3.3V | LVPECL |744-1053-ND 64.46 61.24 58.01 | CVS575-500.000 
125.0000 | 3.3V | CMOS |744-1272-ND 50.30 47.79 45.27 _| CVHD-950-125.000 : 
= 7 7 4B 500.0000 | 3.3V | SineWave |744-1290-ND NEW! 64.46 61.24 58.01 | CVS575S-500.000 
CVPD.034, CVPD-940, CVPD-970 Series Differential VCXO 4a | 622.0800 | 3.3V | LVPECL |744-1052-ND 64.46 61.24 58.01 | CVS575-622.080 
77.7600 | 3.3V | LVPECL |744-1218-ND 37.88 34.44 32.72 | CVPD-034-50-77.76 - “ ——> - ~ - 
2} 155.5200 | 3.3V | LVPECL |744-1219-ND 41.71 37.92 36.02 | CVPD-034-0-155.52 CXOHZO Series TCXO 
156.2500 | 3.3V | LVPECL |744-1220-ND 44.71 37.92 36.02_| CVPD-034-50-156.25 5 10.0000 | 5.0V | CMOS _|744-1050-ND _ 46.16 __44.62__43.08_| CXOH20-BP-10.000 
77.7600 | 3.3V | LVPECL |744-1223-ND 44.50 42.28 40.05 | CVPD-940X-77.760 €027V Series OCXO 
3 155.5200 | 3.3V | LVPECL |744-1221-ND 47.90 45.51 43.11 | CVPD-940X-155.520 10.0000 | 5.0V | SineWave |744-1049-ND 259.86 256.20 252.54 | CO27VSO5DE-02-10.000 
212.5000 | 3.3V | LVPECL |744-1222-ND 56.30 53.49 50.67 | CVPD-940X-212.500 6 10.0000 | 12.0V | SineWave |744-1048-ND 259.86 256.20 252.54 | C027VS12DE-02-10.000 
622.0800 | 3.3V | LVPECL |744-1224-ND 78.24 74.33 70.42_| CVPD-970X-622.080 10.0000 |15.0V| CMOS |744-1047-ND 259.86 256.20 252.54 | CO27VH15DE-02-10.000 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


Chipset Crystals and Oscillators 


For data sheets, please visit Crystek Corporation’s website to register for release of documents. 


Product | Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing | Crystek Corporation 
Type (MHz) Part No. 1 oI 10 Part No. 1,000 Part No. Compatible Chipsets and Applications 

4.096250 | 744-1016-1-ND 1.64 1.56 1.44 | 744-1016-2-ND 570.00 017057 Atmel: U3741, T5743, T5744, 315MHz, -40°C ~ 85°C, 3mm 
4.746870 D 1.48 1.41 1.30 | 744-1001-2-ND 520.00 016867 Maxim: Max1470/1473 
4.906250 1.48 1.41 1.30 | 744-1020-2-ND 520.00 017126 Atmel: U3741, T5743, T5744, 315MHz, 0°C ~ 70°C, 3mm 
4.915200 88 84 -77 | 744-1013-2-ND 310.00 017418 Texas Instruments: TRF6903, -40°C ~ 85°C 
5.223438 1.68 1.60 1.47 | 744-1007-2-ND 590.00 016991 Maxim: MAX1470/1473, 345MHz, -40°C ~ 85°C 
6.612813 1.48 1.41 1.30 | 744-1002-2-ND 520.00 016868 Maxim: Max1470/1473 
6.764380 1.48 1.41 1.30 | 744-1021-2-ND 520.00 017128 Atmel: U3741, T5743, T5744, 433.92MHz, 0°C ~ 70°C, 3mm 
9.509375 1.76 1.67 1.54 | 744-1011-2-ND 620.00 017034 Maxim: MAX1471, 315MHz, -40°C ~ 85°C 
9.843750 1.68 1.60 1.47 | 744-1017-2-ND 590.00 017113 Atmel: T5753, 315MHz, -40°C ~ 85°C, 5mm 
9.843750 1.76 1.67 1.54 | 744-1009-2-ND 620.00 017000 Maxim: MAX1472, 315MHz, -40°C ~ 85°C. 
9.843750 1.28 1.22 1.12 | 744-1003-2-ND 450.00 016875 Microchip: rfPIC12C509AG/SO9AF, rfHCS362G/362F, rfPIC12F675K 

13.062500 1.28 1.22 1.12 | 744-1004-2-ND 450.00 016876 Microchip: rfPIC12F675K, (ASK) 418MHz, -40°C ~ 85°C 

Crystal 13.225600 1.76 1.67 1.54 | 744-1012-2-ND 620.00 017035 Maxim: MAX1471, 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 

13.560000 1.12 1.06 -98 | 744-1024-2-ND 390.00 017196 Atmel: T5754, 433.92MHz, 0°C ~ 70°C, 5mm 

13.560000 1.76 1.67 1.54 | 744-1010-2-ND 620.00 017001 Maxim: MAX1472, 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 

13.560000 1.28 1.22 1.12 | 744-1005-2-ND 450.00 016877 Microchip: rfPIC12C509AG/509AF, (ASK) 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 

14.745600 2.72 2.58 2.38 | 744-1018-2-ND 950.00 017116 Texas Instruments: TRF6901/6903/4903, -40°C ~ 85°C 

19.660800 2.72 2.58 2.38 | 744-1019-2-ND 950.00 017119 Texas Instruments: TRF6901/6903/4903, -40°C ~ 85°C 

20.356250 1.08 1.03 -95 | 744-1008-2-ND 380.00 016999 Microchip: rfRXD0420, (ASK) 315MHz, -40°C ~ 85°C 

24.000000 92 87 -81__| 744-1000-2-ND 320.00 016808 Texas Instruments: USB Chipset 

26.451250 1.08 1.03 -95 | 744-1006-2-ND 380.00 016985 Microchip: rfRXD0420, (ASK) 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 

26.800000 1.08 1.03 -95 | 744-1014-2-ND 380.00 017053 Microchip: rfRXDO0920, (ASK) 868.3MHz, -40°C ~ 85°C 

28.259375 1.08 1.03 -95 | 744-1015-2-ND 380.00 017055 Microchip: rfRXD0920, (ASK) 915MHz, -40°C ~ 85°C 

49.152000 16.64 15.81 14.56 | 744-1022-2-ND 5820.00 017149 Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, -40°C ~ 85°C 

49.152000 | 744-1023-1-ND 13.32 12.65 11.66 | 744-1023-2-ND 4660.00 017150 Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, 0°C ~ 70°C 

t Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Chipset Crystals and Oscillators (cont) 


Product | Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing | Crystek Corporation 
Type (MHz) Part No. 1 5 10 Part No. 1,000 Part No. Compatible Chipsets and Applications 
49.152000 | 744-1026-1-ND 5.00 4.75 4.38 | 744-1026-2-ND 1750.00 601188 Texas Instrumeni ireWire TSB41BA3, -40°C ~ 85°C, 1.8V 
49.152000 | 744-1027-1-ND 4.68 4.45 4.10 | 744-1027-2-ND 1640.00 601230 Texas Instrument ireWire TSB41BA3, 0°C ~ 70°C, 1.8V 
Oscillator 98.304000 | 744-1025-1-ND 4.64 4.41 4.06 | 744-1025-2-ND 1620.00 601107 Texas Instruments: i 
98.304000 | 744-1029-1-ND 11.80 11.21 10.33 | 744-1029-2-ND 4130.00 601252 Texas Instrument 
98.304000 | 744-1028-1-ND 11.00 10.45 9.63 | 744-1028-2-ND 3850.00 601251 Texas Instruments: FireWire TSB81BA3, 0°C ~ 70°C, 1.8V 
80.000000 | 744-1252-NDt 5712 54.29 49.98 | — _— 602019 Linear Technologies DC1216A-C 
VCXO 100.000000 | 744-1250-NDt 57.12 54.29 49.98 |— = 601964 Linear Technologies DC1216A-A 
122.880000_ | 744-1251-NDt 59.12 56.19 $1.73 [= = 602017 Linear Technologies DC1216A-B 
+ Bulk 


PRO Series (Pocket Reference Oscillator) 


Crystek’s PRO Series is an industry first. 
A complete HCMOS crystal clock oscilla- 
tor has been integrated in a rugged SMA 


housing. 


Simply connect 3.3VDC to the female SMA side and it will 
output a clean low jitter signal from the male SMA side. In 
effect, each PRO is a fixed frequency portable crystal gen- 


erator. 


Frequency stability is +25ppm over 0°C ~ 70°C. Pocket Ref- 
erence Oscillators are available off the shelf in many stan- 


dard frequencies and are perfect for lab use. 


| 


f 
be ie 


SMA Male 


SMA Female 


Frequency Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
(MHz) Part No. 1 5 10 Part No. 
4.000 744-1225-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-4.000 
5.000 744-1226-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-5.000 
8.000 744-1227-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-8.000 
10.000 744-1228-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-10.000 
12.000 744-1229-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-12.000 
16.000 744-1230-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-16.000 
16.384 744-1231-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-16.384 
20.000 744-1232-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-20.000 
25.000 744-1233-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-25.000 
32.768 744-1234-ND 49.61 44.95 43.86 CPR033-32.768 
44.736 744-1235-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-44.736 
45.000 744-1236-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-45.000 
50.000 744-1237-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-50.000 
62.500 744-1238-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-62.500 
77.760 744-1239-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-77.760 
80.000 744-1240-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-80.000 
100.000 744-1241-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-100.000 
106.250 744-1242-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-106.250 
125.000 744-1243-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-125.000 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


NEW! RecBox Regulator Kits 


Crystek’s new RedBox Series Regulators 
offer DC Voltage Regulation integrated in 
a rugged Connectorized SMA housing. 
Simply connect the 6VDC wall adapter to 
the input using the adapter cable and it 
will provide a clean dual regulated 250mA 
DC output at the specified voltage. Avail- 
able off the shelf in 1.8/2.5VDC and 
3.3/5.0VDC. Perfect for Lab use when a 
dual DC output power supply is required. 
Specifications: * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Storage Temperature: 
-45°C ~ 90°C * Output Voltage: Per PN 
Selection »* Output Current per side: 
250mA Maximum Output Voltage Tol- 
erance: +1% Maximum 

Caution: Care must be taken when using 
unspecified wall adapters as unloaded 
voltage may exceed specified input volt- 
age resulting in regulator damage. 


Dim. in Inches (mm) 


NEW! PROPOWER In-Line Regulator Kits 


Crystek’s new PROPOWER Series In-Line Regula- 
tors offer DC Voltage Regulation integrated in a rug- 
ged SMA housing. Simply connect the 6VDC wall 


adapter to the female SMA side using the adapter cable and it will out- 


put clean regulated DC at the specified voltage. Perfect for Lab use. 


Specifications: 


© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -45°C 
~ 90°C » Output Voltage: Per PN Selection * Output Current: 250mA 


Maximum Output Voltage Tolerance: +1% Maximum 
Caution: Care must be taken when using unspecified wall adapters as unloaded voltage may exceed specified input voltage resulting 


| Dim. in mm 


i 
Mi ele 


SMA Male 


SMA Female 


in regulator damage. 
Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Description Part No. 1 5 10 Part No. 
1.8VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit | 744-1283-ND 73.57 68.32 67.01 | PROPOWER-1.8V-KIT 
2.5VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit | 744-1284-ND 73.57 68.32 67.01 | PROPOWER-2.5V-KIT 
3.3VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit | 744-1285-ND 73.57 68.32 67.01 | PROPOWER-3.3V-KIT 
5.0VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit | 744-1286-ND 73.57 68.32 67.01 | PROPOWER-5.0V-KIT 


SMA DC Block 


Features: * Low insertion loss Flat frequency re- 


sponse ¢ Excellent return loss through 3 GHz 
Maximum Ratings: * 16W VDC Max. * Operating Temperature: -55°C 
~ 90°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


+ 33.34 


Dim. in mm 
15.54 —>} 


is) 


| 
Mi) iid 


Applications: * DC blocking * Broadband coupling * Test and mea- SMA Male SMA Female 
surement 
Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Part No. 1 5 10 Part No. 
744-1268-ND 18.56 16.56 16.04 CBLK-300-3 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


SMA 500 
Attenuators 


The Attenuator Series offers end users a rugged SMA attenuator hous- 
ing for easy connection. Attenuators are available from 1dB to 20dB. 
Tolerance matching is used to provide superior temperature tracking 
to individual components. Attenuator frequency range is from DC to 


3 GHz. 


Dim. in mm 


| 


1 
+ 


SMA Fi 


emale 


Attenuation Digi-Key Price Each Crystek Corporation 

(dB) Part No. 1 5 10 Part No. 

1.0 744-1255-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-01R0 
15 744-1256-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-01R5 
2.0 744-1257-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-02R0 
3.0 744-1258-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-03R0 
4.0 744-1259-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-04R0 
5.0 744-1260-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-05R0 
6.0 744-1261-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-O6RO 
7.0 744-1262-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-07RO 
8.0 744-1263-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-08R0 
9.0 744-1264-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-O9RO 
10.0 744-1265-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-0100 
15.0 744-1266-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-0150 
20.0 744-1267-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-0200 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Description Part No. 1 5 10 Part No. 
1.8VDC and 2.5VDC RedBox Regulator, SMA an d N-Type R F Coax Cables 
Adapter Cable, Wall Adapter, 744-1288-ND 108.73 106.65 104.55 | CRBR-1.8-2.5V-KIT eons ‘ 
SMA to Alligator Clips Kit Applications Include: * Standard Lab use * PRO (Pocket Reference Oscillators) * Attenuators * DC Block 
* RedBox Regulators * PROPOWER In-Line Regulators 
3.3VDC and 5.0VDC RedBox Regulator, 
Adapter Cable, Wall Adapter, 744-1289-ND 108.73 106.65 104.55 | CRBR-3.3-5.0V-KIT Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
SMA to Alligator Clips Kit Description Part No. 1 Gj Part No. 
SMA Male/Male RG174 Cable; 6” 744-1244-ND 14.37 12.02 10.94 |CCSMA-MM-RG174-6 
SMA Male/Male RG174 Cable; 12” 744-1245-ND 14.53 12.16 11.07 |CCSMA-MM-RG174-12 
awe SMA Male/Male RG174 Cable; 18” 744-1246-ND 15.36 12.84 11.70 |CCSMA-MM-RG174-18 
NEW! Re CBo x Am p lifier ROHS SMA Male/Male RG174 Cable; 24” 744-1247-ND 15.51 1297 11.81 |CCSMA-MM-RG174-24 
SMA Male/Male RG174 Cable; 36” 744-1248-ND 15.67 13.11 11.94 |CCSMA-MM-RG174-36 
Crystek’s model CRBAMP-100-6000 is a low-noise gen- SMA/BNC Male/Male RG174 Cable; 36” 744-1249-ND 12.70 10.99 10.01 |CCBNS-MIM-RG174-36 
eral purpose connactorized amplifier covering a frequency ‘SMA Male/Male RG316 Double Shielded Cable, 12"/744-1276-ND NEW! 14.87 13.32 12.13 |CCSMA-MM-RG316DS-12 
range of 100 Mz to 6 GHz. The amplifier is housed in a SMA Male/Male RG316 Double Shielded Cable, 24"/744-1277-ND MEW! 16.05 14.98 13.65 |CCSMA-MM-RG316DS-24 
custom aluminum enclosure (1.25" x 1.25" x 0.59") with SMA Male/Male RG316 Double Shielded Cable, 36"|744-1278-ND NEW! 1881 17.56 15.99 |CCSMA-MM-RG316DS-36 
3 SMA connectors for both input and output as well as the SMA Male/Male RG316 Double Shielded Cable, 48"|744-1279-ND MEW! 23.72 22.14 _ 20.16 |CCSMA-MM-RG316DS-48 
power supply input. The unit operates from a single SV N-Type Male/Male RG58A/U Shielded Cable, 12” |744-1273-ND NEW! 14.55 13.58 12.37 |CCN-MM-RG58-12 
supply consuming only 60mA. This broadband, low-noise N-Type Male/Male RG58A/U Shielded Cable, 24” |744-1274-ND NEW! 15.39 14.37 13.09 |CCN-MM-RG58-24 
amplifier has a small signal gain of 18qB with an output N-Type Male/Male RG58A/U Shielded Cable, 36"__|744-1275-ND NEW! 16.70 15.59 14.20 |CCN-MM-RGS58-36 
power of 17dBm (P1dB). It features a typical noise figure of NEW! Accessories NEW! 
3.5dB with an IP3 of 30dBm. Applications include IF or RF SMA/2.1mm Male/Male RG174 Adapter Cable, 6” |744-1280-ND 22.04 21.62 21.19 |CCADP-MM-6 
butter amplifirs, base stations, high reliability applications. | im in inches (mm) SMA to Alligator Clips RG174 Adapter Cable, 24” |744-1281-ND 23.96 23.50 23.04 |CCSMACL-MC-24 
and general lab use for in-house testing. : BNC to Alligator Clips RG174 Adapter Cable, 30” |744-1282-ND 23.96 23.50 23.04 |CCBNCCL-MC-30 
6VDC (0.6A) Wall Adapter 744-1287-ND 12.99 12.74 12.49 |CTRAN-600 


744-1292-ND (CRBAMP-100-6000) 


- $74.84 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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av CRYSTEK VCO’s (Voltage Controlled Oscillators) 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — 0.30” x 0.30 Fig. 2 — 0.50” x 0.50 Fig. 3 — 0.40” x 0.496 vco Evaluation Boards 
TT 12,70, =*] te 12.60_ | Crystek’s VCO Evaluation Boards are a turn key solution to easy 
>| 11.81 SQ ae 4 stand alone testing. Evaluation boards are constructed using rigid 
10.16 Pie 0.062” FR4 PCB material. Solder down connection method insures 
12. Cm: St . that the VCO will receive proper grounding for best testing results. 
oF Ei Evaluation boards are available for 0.3” x 0.3” and 0.5” x 0.5” indus- 
ae sa Top Orientation Mark trial standard VCO footprints. 
Top Orientation Mark Top Orientation Mark Features: 
* Connectors: Gold plated SMA female connectors * Frequency 
Pad | Connection Pad | Connection Connection range: DC to 6GHz * PCB: 0.062” FR4 » Operating temperature: 
Vt 2 Vt Vt -40°C ~ 85°C 
RF-OUTPUT 10 RF-OUTPUT Vec 
11 Veo 14 Veo RF-OUTPUT 744-1269-ND (CEVAL-033) 0.30” x 0.30” VCO CVCO33.... $37.73 
GROUND Others | GROUND Others | GROUND 744-1270-ND (CEVAL-055) 0.50” x 0.50” VCO CVCO55.... $37.73 
Frequency Phase Noise Tuning Tuning Harmonic Supply 
Range @ 10kHz Typ. Voltage Sensitivity |Suppression Power Vec Current Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig. (MHz) (dBc/Hz) (Vdc) (MHz/V) (dBc) (dBm) (Vdc) (mA) Part No. 1 5 10 Part No. 
110 ~ 150 -110 0.0 ~ 5.0 an -10 043 3.3 +0.165 10 744-1056-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO83CL-0110-0150 
125 ~ 200 -100 0.5 ~ 6.0 12 “15 6 +3 5.0 +0.25 30 744-1057-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO33CL-0125-0200 
204 ~ 206 -112 1.0 ~ 4.0 an -12 -143 5.0 +0.25 15 744-1058-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO33CL-0204-0206 
390 ~ 410 -105 0.5 ~4.5 12 “12 043 5.0 +0.25 10 744-1059-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO33CL-0390-0410 
1 415 ~ 435 -103 0.5 ~ 4.5 12 -15 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1060-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0415-0435 
435 ~ 470 -106 0.5 ~ 5.0 15 -10 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1061-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0435-0470 
559 ~ 561 -95 0.5~4.5 12 “15 242 5.0 +0.25 15 744-1062-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0559-0561 
750 ~ 770 -103 0.5 ~2.5 30 -20 4.5 43 2.7 +0.135 abl 744-1063-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO83CL-0750-0770 
770 ~ 870 -107 0.0 ~ 10.0 10 -10 3.5 +1.5 5.0 +.25 6 744-1064-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0770-0870 
42 ~ 46 -116 0.5 ~4.5 3 -13 -142 5.0 +0.25 8 744-1164-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0042-0046 
45 ~ 70 -115 0.5 ~ 10.5 4 -10 5 +3 5.0 +0.25 15 744-1165-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0045-0070 
60 ~ 110 -114 0.5 ~ 9.5 8 -10 8 +3 5.0 +0.25 25 744-1181-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0060-0110 
72 ~76 -110 0.3 ~ 3.0 7 -15 0+2 3.3 +0.165 5 744-1182-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0072-0076 
140 ~ 250 -106 0.5 ~ 10.0 55 -14 3 +2 5.0 +0.25 15 744-1204-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCOS55CW-0140-0250 
150 ~ 200 -115 0.3 ~ 4.7 16 “15 444 5.0 +0.25 35 744-1183-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0150-0200 
180 ~ 200 -110 0.5~4.5 8 -10 3 +2 5.0 +0.25 15 744-1166-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0180-0200 
184 ~ 190 -110 0.0 ~ 5.0 3 -20 043 5.0 +0.25 15 744-1167-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0184-0190 
200 ~ 400 -109 0.0 ~ 5.0 50 -10 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1184-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCP55CL-0200-0400 
209 ~ 277 -112 0.3 ~ 4.7 20 “15 5 +3 7.0 +0.35 15 744-1185-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0209-0277 
225 ~ 425 -100 0.5 ~ 6.5 75 -15 -10 +3 7.0 40.25 5 744-1168-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS5CL-0225-0425 
250 ~ 450 -96 0.3 ~ 4.7 50 “15 0+3 5.0 +0.25 12 744-1205-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCO5S5CW-0250-0450 
250 ~ 500 -106 0.5 ~ 19.0 75 -15 10 +3 14.25 +0.75 25 744-1206-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCOS55CW-0250-0500 
260 ~ 285 -110 0.5~4.5 20 -15 4.75 43.75 4.5 +0.25 20 744-1169-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS5CL-0260-0285 
305 ~ 345 “111 0.5 ~4.5 21 -10 6.5 +3.5 5.0 +0.25 13 744-1186-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0305-0345 
350 ~ 405 -110 0.5 ~ 5.0 39 -3 7.25 42.75 5.0 +0.25 15 744-1170-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0350-0405 
370 ~ 450 -110 0.5 ~4.5 35 -4 742 5.0 +0.25 15 744-1187-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0370-0450 
393 ~ 428 -112 0.5 ~ 4.5 15 -12 3 +3 5.0 +0.25 8 744-1171-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS5CL-0393-0428 
400 ~ 800 -105 0.0 ~ 12.0 47 5 745 5.0 +0.25 17 744-1071-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0400-0800 
400 ~ 800 -105 0.0 ~ 12.0 47 5 7+5 5.0 +0.25 17 744-1207-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCO55CW-0400-0800 
434 ~ 452 -110 1.5 ~3.5 18 “15 O+4 5.0 +0.25 16 744-1188-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCOS55CL-0434-0452 
450 ~ 470 -110 1.5 ~ 3.5 20 “15 O+4 5.0 +0.25 16 744-1189-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0450-0470 
467 ~ 493 -110 0.5 ~ 4.5 15 “12 3 -34+2 5.0 +0.25 15 744-1172-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0467-0493 
470 ~ 520 -109 0.5 ~ 4.5 24 7 142 2.0 +0.10 10 744-1173-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0470-0520 
482 ~ 498 -118 0.5 ~ 4.5 8 -10 2.5 +2.5 5.0 +0.25 15 744-1190-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0482-0498 
490 ~ 540 -108 0.5~4.5 31 -12 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1174-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0490-0540 
500 ~ 1000 -104 0.5 ~ 18.0 60 5 743 12.0 +0.60 14 744-1208-ND 30.88 2717 24.70 | CVCO55CW-0500-1000 
510 ~ 770 -106 1.0 ~ 8.0 58 5 6.5 +4.5 9.0 +0.45 14 744-1072-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0510-0770 
535 ~ 560 -110 0.2 ~4.7 18 -12 1.5 +1.5 5.0 +0.25 16 744-1191-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0535-0560 
2 575 ~ 675 -110 0.3 ~ 4.7 30 -15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 15 744-1192-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0575-0675 
600 ~ 660 -105 0.3 ~ 4.7 22 -15 242 5.0 +0.25 20 744-1193-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0600-0660 
600 ~ 880 -100 0.5 ~4.5 60 -10 343 5.0 +0.25 20 744-1175-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0600-0880 
640 ~ 690 -100 0.5 ~ 4.5 30 -12 6.5 +15 5.0 +0.25 15 744-1176-ND. 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0640-0690 
680 ~ 720 -109 0.5~4.5 29 -15 242 5.0 +0.25 25 744-1194-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0680-0720 
760 ~ 860 -105 0.3 ~ 4.7 40 -15 441 2.0 +0.10 22 744-1195-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0760-0860 
800 ~ 1600 -100 0.5 ~ 19.0 60 -10 6 +2 11.5 +0.5 15 744-1073-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0800-1600 
800 ~ 980 -100 0.5 ~ 5.0 75 -22 343 5.0 +0.25 25 744-1196-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0800-0980 
805 ~ 900 -105 0.5 ~ 5.0 30 -15 243 5.0 +0.25 20 744-1177-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0805-0900 
902 ~ 928 -115 0.5~4.5 13 “15 5 +3 5.0 +0.25 15 744-1197-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0902-0928 
902 ~ 928 -114 0.3 ~ 4.7 13 -15 10 +2 12.0 +0.50 25 744-1203-ND 29.38 25.85 23.50 | CVCOS55CT-0902-0928 
920 ~ 980 -105 1.0 ~ 5.0 30 -12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1178-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0920-0980 
925 ~ 970 -110 0.5~4.5 13 -15 5 +3 5.0 +0.25 15 744-1198-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0925-0970 
954 ~ 980 -100 0.5 ~2.5 33 -10 0+3 3.0 40.15 8 744-1179-ND 31.25 2750 25.00 | CVCOS55CLS-0954-0980 
960 ~ 1200 -96 0.5~4.5 150 -10 3 +3 3.0 +0.15 8 744-1110-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0960-1200 
1000 ~ 1500 -95 0.5 ~ 4.5 150 -15 3 +3 3.0 +0.15 10 744-1112-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1000-1500 
1000 ~ 2000 -100 1.0 ~ 20.0 52 -10 5.5 +2.5 10.0 +0.25 15 744-1111-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1000-2000 
1100 ~ 1200 -104 0.0 ~ 5.0 35 -20 242 5.0 +0.25 25 744-1199-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-1100-1200 
1100 ~ 2100 -100 1.0 ~ 20.0 67 -10 5.5 +2.5 10.0 +0.25 15 744-1074-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1100-2100 
1165 ~ 1175 -110 0.5 ~ 4.5 10 -20 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1200-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCOS55CL-1165-1175 
1188 ~ 1212 -110 0.0 ~ 8.0 15 -20 8 +2 12.0 +0.60 20 744-1201-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-1188-1212 
1200 ~ 2300 -100 0.5 ~ 20.0 58 -10 442 5.0 +0.25 25 744-1075-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1200-2300 
1256 ~ 1264 -112 0.5 ~ 4.5 15 -17 5 +2 5.0 +0.25 20 744-1180-ND 29.38 25.85 23.50 | CVCOS55CL-1256-1264 
1350 ~ 1400 -103 0.5 ~ 4.5 25 -15 745 5.0 +0.25 20 744-1113-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1350-1400 
1360 ~ 1380 -108 0.3 ~ 4.7 8 “15 6 +2 8.0 +0.40 30 744-1202-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-1360-1380 
1400 ~ 1624 -102 0.3 ~ 4.7 65 -10 0+3 5.0 +0.25 30 744-1076-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1400-1624 
1440 ~ 1670 -100 0.5 ~4.5 99 -13 442 5.0 +0.25 12 744-1077-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1440-1670 
1480 ~ 1600 -99 0.5 ~4.5 65 “12 6.5 +15 5.0 +0.25 15 744-1114-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1480-1600 
1520 ~ 1635 -100 0.5 ~ 4.5 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1078-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1520-1635 
1530 ~ 2700 -87 0.5 ~ 10.0 140 “15 6.5 +15 5.0 +0.25 15 744-1115-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1530-2700 
1550 ~ 1650 -102 0.5 ~ 4.5 45 -15 3 +3 5.0 +0.25 17 744-1116-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1550-1650 


(Continued) 
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CORPORATION 


sv GRYSTEK VCO’s (Voltage Controlled Oscillators (cont) 


Frequency Phase Noise Tuning Tuning Harmonic Supply 
Range @ 10kHz Typ. Voltage Sensitivity | Suppression Power Vec Current Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig. (MHz) (dBc/Hz) (Vdc) (MHz/V) (dBc) (dBm) (Vdc) (mA) Part No. 1 5 10 Part No. 
1550 ~ 2050 -106 0.5 ~ 15.5 36 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.40 17 744-1079-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1550-2050 
1550 ~ 2500 -95 0.5 ~ 9.5 115 7 643 10.0 +0.25 13 744-1080-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1550-2500 
1600 ~ 2700 -98 1.0 ~ 20.0 84 -15 545 10.0 +0.50 22 744-1081-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1600-2700 
1630 ~ 1665 -102 0.5~4.5 18 -20 442 5.0 +0.25 15 744-1117-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1630-1665 
1640 ~ 1840 -101 0.5~4.5 85 -15 342 4.5 +0.25 10 744-1082-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1640-1840 
1650 ~ 1850 -105 0.5 ~ 10.0 25 -12 342 5.0 +0.25 25 744-1083-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1650-1850 
1650 ~ 2050 -105 0 ~ 20.0 25 “15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1084-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1650-2050 
1650 ~ 2150 -95 0.5~4.5 160 “15 543 5.0 +0.25 15 744-1085-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1650-2150 
1658 ~ 1662 -104 0.5 ~ 2.0 20 -15 6 +2 8.0 +0.2 35 744-1118-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1658-1662 
1660 ~ 1760 -100 0.3 ~ 4.7 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1086-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1660-1760 
1680 ~ 1740 -103 0.5~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 W 744-1119-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1680-1740 
1690 ~ 2062 -96 0.0 ~ 5.0 145 -22 5 42 5.0 +0.25 20 744-1120-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1690-2062 
1750 ~ 1810 -103 0.5~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 ab 744-1121-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1750-1810 
1750 ~ 2150 -100 0.3 ~ 4.7 85 -15 043 5.0 +0.25 25 744-1087-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1750-2150 
1770 ~ 1830 -105 0.3 ~ 4.7 25 -15 343 5.0 +0.25 25 744-1088-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1770-1830 
1775 ~ 1845 -105 0.5~4.5 22 -15 442 5.0 +0.25 16 744-1089-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1775-1845 
1785 ~ 1900 -100 0.3 ~ 4.7 45 “15 2.5 42.5 5.0 +0.25 35 744-1090-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1785-1900 
1800 ~ 2200 -100 0.5 ~ 18.0 57 “15 -3 +3 10.0 +0.5 15 744-1122-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1800-2200 
1820 ~ 2100 -105 0.5 ~ 18.0 20 “15 043 8.0 +0.4 30 744-1091-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1820-2100 
1845 ~ 1877 -106 0.5 ~ 4.0 20 -15 6 +2 8.0 +0.4 35 744-1092-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1845-1877 
1848 ~ 1852 -104 0.5 ~ 2.0 20 “15 6 +42 8.0 +0.2 35 744-1123-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1848-1852 
1896 ~ 1924 -104 0.3 ~ 4.7 18 -15 4425 5.0 +0.25 33 744-1093-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1896-1924 
1900 ~ 2762 -92 0.5~9.5 140 a 643 10.0 +0.25 13 744-1094-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1900-2762 
1930 ~ 1990 -105 0.5~4.5 70 -15 2-243 5.0 +0.25 15 744-1124-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1930-1990 
1930 ~ 2400 -100 0.5 ~ 18.0 40 “15 043 8.0 +0.4 35 744-1095-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1930-2400 
1950 ~ 2070 -102 0.5~4.5 40 -20 442 5.0 +0.25 18 744-1125-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1950-2070 
1950 ~ 2150 -96 0.5~4.5 72 -15 5 42 5.0 +0.25 16 744-1126-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1950-2150 
2000 ~ 2800 -92 1.0 ~ 24.0 25 -15 545 5.0 +0.25 25 744-1127-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2000-2800 
2050 ~ 2474 -103 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1128-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOSS5BE-2050-2474 
2060 ~ 2300 -100 0.3 ~ 4.7 65 -15 4.5 42.5 5.0 +0.25 33 744-1096-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-2060-2300 
2074 ~ 2284 -100 0.5~4.5 60 -20 5 42 5.0 +0.25 27 744-1097-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-2074-2284 
2100 ~ 2200 -98 0.5~4.5 50 -12 442 5.0 +0.25 15 744-1129-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOSS5BE-2100-2200 
2100 ~ 2300 -103 0.3 ~ 4.7 60 -18 043 5.0 +0.25 25 744-1098-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-2100-2300 
2110 ~ 2170 -105 0.5~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 1 744-1130-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2110-2170 
2130 ~ 2220 -101 0.5 ~4.5 35 -12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1131-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2130-2220 
2130 ~ 2360 -103 0.5~4.5 70 -12 0 +2 5.0 +0.25 20 744-1132-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2130-2360 
2200 ~ 2570 -101 1.0 ~ 170 46 -15 043 5.0 +0.25 35 744-1133-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2200-2570 
2250 ~ 2290 -106 0.3 ~ 4.7 20 “15 6 +2 8.0 +0.4 35 744-1099-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2250-2290 
2270 ~ 2330 -103 1.0 ~ 5.0 30 -12 5 42 5.0 +0.25 35 744-1134-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2270-2330 
2270 ~ 3180 -85 1.0 ~ 20.0 50 “12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1135-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2270-3180 
2 2300 ~ 2360 -101 0.5~4.5 25 -12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1136-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCO55BE-2300-2360 
2300 ~ 2450 -100 0.5~4.5 56 -15 442 5.0 +0.25 29 744-1100-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2300-2450 
2300 ~ 2500 -103 0.5 ~ 11.0 50 -12 644 8.0 +0.4 29 744-1137-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCO55BE-2300-2500 
2300 ~ 2575 -102 0.5 ~ 18.0 20 -15 043 8.0 +0.4 30 744-1101-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-2300-2575 
2400 ~ 2670 -102 1.0 ~ 170 35 -15 242 5.0 +0.25 38 744-1138-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2400-2670 
2425 ~ 2820 -100 0.5 ~ 18.0 28 -10 042.5 8.0 +0.4 35 744-1139-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2425-2820 
2430 ~ 2585 -101 0.2~4.8 45 -16 242 5.0 +0.25 15 744-1140-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2430-2585 
2475 ~ 2900 -100 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1141-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2475-2900 
2495 ~ 2625 -100 0.5~4.5 59 -20 043 5.0 +0.25 25 744-1102-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-2495-2625 
2550 ~ 2570 -105 0.5 ~4.5 12 -15 442 8.0 +0.4 30 744-1103-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2550-2570 
2560 ~ 2920 -102 0.0 ~ 18.0 28 -10 043 8.0 +0.4 35 744-1142-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2560-2920 
2560 ~ 3200 -90 0.5 ~ 11.0 110 -20 643 10.0 +0.5 23 744-1143-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2560-3200 
2600 ~ 2900 -95 0.3 ~ 4.7 87 -22 543 5.0 +0.25 25 744-1104-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-2600-2900 
2600 ~ 3100 -90 1.0 ~ 10.0 110 -20 643 10.0 +0.5 23 744-1144-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5BE-2600-3100 
2620 ~ 2910 -100 1.0 ~ 170 35 “15 242 5.0 +0.25 38 744-1145-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOSS5BE-2620-2910 
2650 ~ 2700 -105 2.0 ~ 7.0 20 -15 6 42 8.0 +0.4 15 744-1146-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2650-2700 
2650 ~ 2800 -102 0.5~4.5 40 -15 043 5.0 +0.25 25 744-1147-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2650-2800 
2675 ~ 2950 -100 1.0 ~ 170 35 -15 242 5.0 +0.25 38 744-1148-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2675-2950 
2700 ~ 3275 -95 0.0 ~ 15.0 75 -22 5 +2 5.0 +0.25 15 744-1149-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5BE-2700-3275 
2732 ~ 3120 -101 0.5 ~ 18.0 30 -10 043 8.0 +0.4 35 744-1150-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOSS5BE-2732-3120 
2865 ~ 3100 -90 0.5~4.5 110 -15 143 5.0 +0.25 15 744-1151-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2865-3100 
2900 ~ 3100 -98 1.0 ~ 170 35 -15 242 5.0 +.25 38 744-1152-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5S5BE-2900-3100 
2900 ~ 3273 -100 0.5 ~ 18.0 28 -10 043 8.0 +0.4 35 744-1153-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2900-3273 
2900 ~ 3300 -95 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1154-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCO55BE-2900-3300 
2974 ~ 3274 -98 0.3 ~ 4.7 100 -15 242 5.0 +0.25 27 744-1155-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2974-3274 
3000 ~ 3100 -101 0.5 ~ 11.5 23 -15 543 5.0 +0.25 17 744-1156-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCOS55BE-3000-3100 
3020 ~ 3050 -98 0.3 ~ 4.7 12 “15 442 8.0 +0.4 30 744-1105-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3020-3050 
3020 ~ 3265 -98 0.5 ~ 11.5 30 “15 446 6.8 +0.34 25 744-1157-ND 34.38 30.25 2750 | CVCOS55BES-3020-3265 
3025 ~ 3125 -98 0.3 ~ 4.7 34 “15 0243 5.0 +0.25 35 744-1106-ND 34.00 29.92 2720 | CVCOS55BE-3025-3125 
3050 ~ 3400 -98 1.0 ~ 20.0 40 “15 2.5 42.5 5.0 +0.25 25 744-1158-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3050-3400 
3070 ~ 3325 -98 1.0 ~ 170 36 -15 2.5 42.5 5.0 +0.25 38 744-1159-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCOS55BE-3070-3325 
3100 ~ 3350 -98 0.3 ~ 4.7 30 -15 444 5.0 +0.25 25 744-1160-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3100-3350 
3130 ~ 3230 -96 0.5~4.5 40 -15 043 5.0 +0.25 30 744-1161-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3130-3230 
3150 ~ 3250 -98 0.3 ~ 4.7 75 -20 444 5.0 +0.25 35 744-1107-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3150-3250 
3206 ~ 3306 -97 0.5 ~4.5 40 -15 043 5.0 +0.25 25 744-1162-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3206-3306 
3245 ~ 3500 -97 1.0 ~ 20.0 27 “15 2.5 42.5 5.0 +0.25 38 744-1163-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCOS55BE-3245-3500 
3350 ~ 3500 -97 0.3 ~ 4.7 45 -30 2.5 +2 5.0 +0.25 20 744-1108-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3350-3500 
3430 ~ 3480 -97 0.5~4.5 48 -30 2.5 42.5 5.0 +0.25 22 744-1109-ND 34.00 29.92 2720 | CVCOS55BE-3430-3480 
3600 ~ 3800 -92 0.5~4.5 100 “15 442 5.0 +0.25 10 744-1209-ND 39.88 35.09 31.90 | CVCO55BH-3600-3800 
4100 ~ 4300 -90 0.5~4.5 100 -15 442 5.0 +0.25 15 744-1210-ND 39.88 35.09 31.90 | CVCO55BH-4100-4300 
5256 ~ 5356 -86 1.0 ~ 4.0 56 -10 0+2 5.0 +0.25 25 744-1211-ND 41.00 36.08 32.80 | CVCOS55BH-5256-5356 
5450 ~ 5550 -85 0.5 ~ 4.5 50 -10 1.5 £1.5 5.0 +0.25 25 744-1212-ND 41.00 36.08 32.80 | CVCOS55BH-5450-5550 
100 ~ 140 -105 0.0 ~ 5.0 10 -15 343 3.0 40.15 15 744-1065-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0100-0140 
350 ~ 460 -105 0.0 ~ 5.0 10 -15 343 3.0 +0.15 15 744-1066-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0350-0460 
3 421 ~ 441 -100 0.5 ~ 2.7 15 -15 043 3.0 +0.15 10 744-1067-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0421-0441 
430 ~ 470 -104 0.0 ~ 4.5 18 “15 242 5.0 +0.25 10 744-1068-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0430-0470 
795 ~ 825 -108 0.5~4.5 12 -15 043 5.0 +0.25 15 744-1069-ND 26.88 23.65 21.50 | CVCO45CL-0795-0825 
900 ~ 940 -104 0.5~4.5 28 -20 043 5.0 +0.25 17 744-1070-ND 2775 24.42 22.20 | CVCO45CL-0900-0940 
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IN MMMIK SWNT Crystals BaD heel’ 


NX201 6A B Series Frequency | Load Cap. Frequency Frequency Stability | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) (pF) Tolerance @ 25°C | Over Operating Temp. | Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
26.000 644-1118-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ ST1 
32.000 8.0 420 420 644-1119-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-32MHZ ST2 
36.000 : iS 644-1120-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-36MHZ ST3 
38.400 644-1121-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ ST4 
26.000 +10 +15 644-1122-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ SB1 
26.000 +15 +15 644-1123-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ SB2 
38.400 70 +10 +10 644-1124-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ SW1 
38.400 . +20 +20 644-1125-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ SWW 
40.000 +10 +10 644-1126-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-40MHZ SW2 
40.000 +20 +20 644-1127-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-40MHZ SW2W 


Note: For applications and additional specifications, please see the manufacturer's data sheets. 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX2520SA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) Part No. u 10 50 3,000 Part No. 
Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (25+3°C): +10ppm ¢ Frequency Stability: +10ppm ¢ Operating 16.000000 | 644-1059-1-ND. 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-16.000000MHZ 
Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 10pf * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C © Drive Level: 10W 20.000000 | 644-1060-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1061-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-24.000000MHZ 
24.576000 | 644-1062-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-24.576000MHZ 
Note: Pins #2 and 26.000000 | 644-1063-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-26.000000MHZ 
#4 are common 30.000000 | 644-1064-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-30.000000MHZ 
to the cover. 32.000000 | 644-1065-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-32.000000MHZ 
Please connect 40.000000 | 644-1066-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ 
to ground or 44.000000 | 644-1067-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-44.000000MHZ 
power supply 48.000000 | 644-1068-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-48.000000MHZ 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX3225SA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
Electrical Characteristics: Frequency Tolerance (253°C): +15ppm ¢ Frequency Stability: 15ppm ¢ Operating 72.000000 | 644-1047-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-12.000000MHZ 
Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 8pf ° Operating Temperature: -10°C ~ 75°C ¢ Drive Level: 50uW 14.318180 | 644-1048-1-ND i) 62 55 381.00/M NX3225SA-14.318180MHZ 
16.000000 | 644-1049-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-16.000000MHZ 
20.000000 | 644-1050-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-20.000000MHZ 
22.000000_ | 644-1051-1-ND. 15 62 55 381.00/M NX3225SA-22.000000MHZ 
Note: Pins #2 and 24.000000 | 644-1052-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-24.000000MHZ 
#4 are common 24576000 | 644-1053-1-ND 75 ‘62 55 381.00/M NX3225SA-24.576000MHZ 
to the cover. 26.000000 | 644-1054-1-ND 75 62 55 381.00/M NX3225SA-26.000000MHZ 
Please connect 27.000000 | 644-1055-1-ND 75 62 55 381.00/M NX3225SA-27.000000MHZ 
to ground or 32.000000 | 644-1056-1-ND__.75 62 55 381.00/M NX3225SA-32.000000MHZ 
power supply 40.000000 | 644-1057-1-ND 82 68 60 419.00/M NX3225SA-40.000000MHZ 
44.000000_ | 644-1058-1-ND 82 68 60 419.00/M NX3225SA-44.000000MHZ 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
i Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NpK 
NX5032GA Series (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Electrical Characteristics: 10.000000 | 644-1033-1-ND yA AT 42 291.00 NX5032GA-10.000000MHZ 
© Frequency Tolerance (253°C): +50ppm Frequency Stability: :50ppm ¢ Operating Mode: Fundamental ¢ Load 12.000000 | 644-1034-1-ND AOL. AT 42 291.00 NX5032GA-12.000000MHZ 
Capacitance: 8pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C © Drive Level: 50uW 12.288000 | 644-1035-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1036-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-13.560000MHZ 
16.000000_ | 644-1037-1-ND bf AT 42 291.00 NX5032GA-16.000000MHZ 
16.384000 | 644-1038-1-ND Of AT 42 291.00 NX5032GA-16.384000MHZ 
20.000000 | 644-1039-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1040-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1041-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-25.000000MHZ 
27.000000_| 644-1042-1-ND 57. AT 42 291.00 NX5032GA-27.000000MHZ 
30.000000 | 644-1043-1-ND OT AT 42 291.00 NX5032GA-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1044-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-32.000000MHZ 
40.000000 | 644-1045-1-ND 5? AT 42 291.00 NX5032GA-40.000000MHZ 
48.000000_| 644-1046-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-48.000000MHZ 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


i Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 

NX8045G B Series (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

Electrical Characteristics: 8.000000 | 644-1018-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-8.000000MHZ 

¢ Frequency Tolerance (253°C): +50ppm ¢ Frequency Stability: +50ppm ¢ Operating Mode: Fundamental ¢ Load 10.000000 | 644-1019-1-ND 45 37 33 229.00 NX8045GB-10.000000MHZ 

Capacitance: 8pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C ¢ Drive Level: 50uW 12.000000 | 644-1020-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1021-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-12.288000MHZ 
13.560000_ | 644-1022-1-ND. 5 37 33 229.00 NX8045GB-13.560000MHZ 
14.318180 | 644-1023-1-ND 45 37 33 229.00 NX8045GB-14.318180MHZ 
16.934400 | 644-1024-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-16.934400MHZ 
18.432000 | 644-1025-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-18.432000MHZ 
20.000000 | 644-1026-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-20.000000MHZ 
24.000000_| 644-1027-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1028-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-25.000000MHZ 
27.000000 | 644-1029-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-27.000000MHZ 
30.000000 | 644-1030-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1031-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-32.000000MHZ 
40.000000_| 644-1032-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-40.000000MHZ 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX1 255G B Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) Part No. i 10 50 1,000 Part No. 
Electrical Characteristics: _ ; 3.579545 | 644-1000-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-3.579545MHZ 
Frequency Tolerance (25+3°C): +50ppm ¢ Frequency Stability: 50ppm ¢ Operating Mode: Fundamental ¢ Load 4.000000 | 644-1001-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.000000MHZ 
Capacitance: 12pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Drive Level: 100uW 4.194304 | 644-1002-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.194304MHZ 
4.915200 | 644-1003-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.915200MHZ 
6.000000 | 644-1004-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-6.000000MHZ 
6.144000 | 644-1005-1-ND. 92 16 68 470.00 NX1255GB-6.144000MHZ 
7.372800 | 644-1006-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-7.372800MHZ 
8.000000 | 644-1007-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-8.000000MHZ 
10.000000 | 644-1008-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-10.000000MHZ 
12.000000 | 644-1009-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1010-1-ND 92 16 68 470.00 NX1255GB-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1011-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-13.560000MHZ 
14.318180 | 644-1012-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-14.318180MHZ 
16.000000 | 644-1013-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-16.000000MHZ 
18.432000 | 644-1014-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-18.432000MHZ 
20.000000 | 644-1015-1-ND 92 16 68 470.00 NX1255GB-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1016-1-ND 92 716 68 470.00 NX1255GB-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1017-1-ND 92 16 68 470.00 NX1255GB-25.000000MHZ 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1412 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IN) I //Y/4 2765E Series Spread Spectrum | NT3225SA Series SMT TCXO _ Digi@Reel’ 
N/ SMT Oscillators Di A Reel’ ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Supply Voltage: 3.0VDC * Load: 10KQ/ 10pF « Current Consumptio: 


1.5mA Maximum « Frequency Stability: +2.5ppm »* Operating Temperature: -30°C ~ 75°C » Output Voltage: 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Supply Voltage: 3.3V +0.3 » Output Level: CMOS 


0.8V(P-P), DC Coupling * AFC: s9ppm ~ +15ppm/ 1.5V +1V 
¢ Frequency Stability: +100ppm ¢ Current Consumption: 30mA Maximum « Current 
Consumption (Standby): 301A + Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Rise Time/Fall 


1 1 2.24+1 5 


Time: 5nS Maximum « Duty Cycle: 40% ~ 60% at % VDD 4|— 32 —|, = i Connection 
Lr Lj =m VCONT 
_ Q 0.7 GND 
Connection OUTPUT 
sree Veo 
OUTPUT 
Vob Frequency| Digi-Key Cut Tape Price Each T&RPricingt | NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
13.00 644-1086-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-13.000000MHZ 
Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing t| NDK 19.20 644-1087-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-19.200000MHZ 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 19.68 644-1088-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-19.680000MHZ 
25.00 644-1071-1-ND 3.40 3.07 7.56 1702.00 2765E-25.000000MHZ 26.00 644-1089-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M NT3225SA-26.000000MHZ 
40.00 644-1073-1-ND 3.40 3.07 2.56 1702.00 2765E-40.000000MHZ t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
50.00 644-1074-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-50.000000MHZ 
66.00 644-1075-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-66.000000MHZ ' < 
66.667 644-1076-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-66.667000MHZ HT id ® 
80.00 644-1077-1-ND 3.68 3.32 2.76 1839.00 2765E-80.000000MHZ NEW: NZ2520SB Series Digi Reel 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. SMT Osci ] lators 
. ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Supply Voltage: 3.0V »* Output Level: CMOS » Frequency Stability: +30ppm » Current 
Consumption: 6mA Maximum « Current Consumption (Standby): 10A * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C « Rise 
Automotive Ree Time/Fall Time: 5nS Maximum * Duty Cycle: 45% ~ 55% 
Application Crystals = 
ay 2 Connection 
Fre-  |Load Cut Tape Tape and Reel STAND-BY 
quency | Cap. | Digi-Key Price Each Pricingt NDK GND 
(MHz) | (pF) | Part No. 1 10 50 1,000 ‘| Part No. om OUTPUT 
Wide Temperature Range Automotive Applications [1.65+| om a Vob 
12.00] 8.0 | 644-1128-1-ND 1.37 1.28 1.10 510.00 NX3225SA 12MHZ AT-W = 
16.00] 8.0 | 644-1129-1-ND 1.37 1.28 1.10 510.00 NX3225SA 16MHZ AT-W 
20.00) 8.0 | 644-1130-1-ND 137 1.28 1.10 510.00 | NX3225SA 20MHZ AT-W F Digi-K Cut Tape Price Each T&R Prici NDK 
40:00] 8.0 | 644-1131-1-ND_ 144135 116_| 539.00 _ | NX3225SA 40MHZ AT-W “(wiz)” | Part No. sp A Eel AO 
8.00| 8.0 | 644-1132-1-ND 1.64 1.53 1.32 612.00 NX5032GA 8MHZ AT-W 275 644-1143-1-ND 239 209 74 1158 0O/M NZ2520SB-2.750000MHZ 
10.00] 8.0 | 644-1133-1-ND 1.64 1.53 1.32 612.00 NX5032GA 10MHZ AT-W 5.00 644-1145-1-ND 530 5.09 174 4158,00/M NZ2520SB-5 000000MHZ 
12.00] 8.0 | 644-1134-1-ND 1.64 1.53 1.32 612.00 NX5032GA 12MHZ AT-W : i : : : : 
46.00/80 | 644-1135-1.ND 164 153 130 612.00 | NXS032GA 16MHZ ATW 7.60 | 644-1144-1-ND 232 209 174 | 1158.00/M | NZ2520SB-7.600000MHZ 
20.00| 8.0 | 644-1136-1-ND 164 153 132 612.00 | NX5032GA 20MHZ AT.W 10.00 | 644-1146-1-ND 232 209 174 | 1158.00/M | NZ2520SB-10.000000MHZ 
40.00| 8.0 | 644-1137-1-ND 1.64 153 4.32 612.00 | NX5032GA 40MHZ AT-W 19.20 644-1147-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M NZ2520SB-19.200MHZ 
4.00| 8.0 | 644-1138-1-ND 1.44 1.35 1.16 539.00 NX8045GB 4MHZ AT-W 20.00 644-1148-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M NZ2520SB-20.000000MHZ 
‘Automotive TPMS Applications 22.00 644-1149-1-ND 232 209 1.74 | 1158.00/M | NZ2520SB-22.000000MHZ 
9.84375] 8.0] 6u11301-ND 164 153 1.32 612.00 _ | NXS032GA 9.84375MHZ AT-TPMIS 25.60 RE UOR No 292 209 1.74 | 1158.00/M | NZ25208B-25.600MHZ 
13.56 | 8.0 | 644-1140-1-ND 1641.53 1.32 612.00 | NX5032GA 13.56MHZ AT-TPMS 38.90 644-1151-1-ND 240 2.16 = 1.80 | 1198.00/M | NZ2520SB-38.900MHZ 
9.84375] 12.0| 644-1141-1-ND 176 1.64 141 655.00 | NX5032SD 9.84375MHZ AT-TPMS 40.00 644-1152-1-ND 240 2.16 1.80 | 1198.00/M__| _NZ2520SB-40.000000MHZ 
13.56 | 12.0 | 644-1142-1-ND 1.76 1.64 141 655.00 NX5032SD 13.56MHZ AT-TPMS 41.36 644-1153-1-ND 2.40 2.16 1.80 1198.00/M NZ2520SB-41 .360MHZ 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Note: For additional specifications please reference the 44.00 644-1154-1-ND 2.40 2.16 1.80 1198.00/M, NZ2520SB~44.000000MHZ 


manufacturer's data sheets. 


Chip Set TCXOs and Crystals 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt NDK Compatible Chip Sets 

Type (MHz) Part No. 1 10 50 Oty. Pricing Part No. and Applications 

26.00 644-1113-1-ND 4.05 3.79 3.25 1,000 1513.00 NT2520SA-26.000000MHZ-A1 NXP (Philips), GSM. 

19.20 644-1111-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T3 QUALCOM, CDMA (MSM6000) 

19.20 644-1090-1-ND 2.97 2.44 217 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T2 NXP ey TV ON MOBILE 
TCXO 26.00 644-1091-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G5 NXP (Philips), 3G UMTS/CDMA 

26.00 644-1092-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G7 ADI, GSM 

26.00 644-1110-1-ND 2.97 2.44 217 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G8 ADI, GSM (AD6548) 

52.00 644-1112-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-52.000000MHZ-S1 FREESCALE, GSM (PYTHON) 

16.00 644-1093-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-16.000000MHZ-W1 FREESCALE, ZIGBEE 

24.00 644-1094-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-24.000000MHZ-B8 NXP (Philips), Bluetooth 

26.00 644-1095-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-26.000000MHZ-B9 NXP (Philips), Bluetooth 

40.00 644-1096-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W2 STEPMIND, WLAN-WIFI 

40.00 644-1097-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W3 NXP (Philips), WLAN-WIFI 

16.00 644-1099-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-B3 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 

16.00 644-1100-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-T1 NXP (Philips), TV ON MOBILE 

20.00 644-1098-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-20.000000MHZ-B2 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
Crystal 26.00 644-1101-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-B1 Broadcom, Bluetooth 

26.00 644-1109-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G2 Atheros, GSM 

26.00 644-1102-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G3 Atheros, GSM 

26.00 644-1103-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G4 INFINEON, GSM 

39.00 644-1104-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-39.000000MHZ-B4 XEMICS-SEMTECH, Bluetooth 

13.00 644-1105-1-ND 1.04 86 16 3,000 531.00/M NX4025DA-13.000000MHZ-B6 NXP (Philips), Bluetooth 

15.36 644-1106-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-15.360000MHZ-B7 FREESCALE, Bluetooth 

16.00 644-1107-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-16.000000MHZ-B5 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 

13.00 644-1108-1-ND 92 716 67 5,000 467.00/M NX5032SA-13.000000MHZ-G1 Atheros, GSM 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Note: For additional specifications please reference the manufacturer's data sheets. 


v 1 - Ti 
INA CX49G FWB Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | ayx 
(MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
nm 4\ SMT C rysta Is 3.579545 |478-4330-1-ND 1.00 63 47 | 478-4330-2-ND 400.00 CX49GFWB035/9HOPESZZ 
4.000000 | 478-4340-1-ND 1.00 63 47 | 478-4340-2-ND 400.00 CX49GFWBO4000HOPESZZ 
, oo 2 . . i 4.194304 | 478-4341-1-ND 1.00 63 47 | 478-4341-2-ND 400.00 CX49GFWB04194HOPESZZ 
FEATURES: « Crystal unit for audio-visual and office equipment * Metal package * Hermetic sealed resistance weld 4.332000 | 478-4342-1-ND 1.00 63 ‘47 | 478-4342-2-ND 400.00 CX49GFWB04332HOPESZZ 
APPLICATIONS: Digital electronics * Audio-visual * Office equipment = 4.433619 | 478-4343-1-ND 1.00 63 47_| 478-4343-2-ND 400.00 CX49GFWB04433HOPESZZ 
SPECIFICATIONS: + Frequency Tolerance: +50ppm * Frequency Temperature Characteristics: +5Oppm » Load 4.915200 | 478-43441-ND 1.00 63 AT | 478-4344-2-ND 400.00 CX49GFWB04915HOPESZZ 
Capacitance: 12pF * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 6.000000 | 478-4345-1-ND 1.00 63 47 | 478-4345-2-ND 400.00 CX49GFWBO6G000HOPESZZ 
7.200000 | 478-4346-1-ND 1.00 63 47 | 478-4346-2-ND 400.00 CX49GFWB07200HOPESZZ 
8.000000 | 478-4347-1-ND 1.00 63 47 | 478-4347-2-ND 400.00 CX49GFWBO8000HOPESZZ 
10.000000 | 478-4348-1-ND 1.00 63 A7_| 478-4348-2-ND 400.00 CX49GFWB10000HOPESZZ 
12.000000 | 478-4349-1-ND 1.00 63 47 | 478-4349-2-ND 400.00 CX49GFWB12000HOPESZZ 
14.318180 | 478-4350-1-ND 1.00 63 47 | 478-4350-2-ND 400.00 CX49GFWB14318HOPESZZ 
16.000000 | 478-4351-1-ND 1.00 63 47 | 478-4351-2-ND 400.00 CX49GFWB16000HOPESZZ 
16.934000 | 478-4352-1-ND 1.00 63 47 | 478-4352-2-ND 400.00 CX49GFWB16934HOPESZZ 
18.432000 | 478-4353-1-ND___1.00 63 -47_| 478-4353-2-ND 400.00 CX49GFWB18432HOPESZZ 
20.000000 | 478-4354-1-ND 1.00 63 47 | 478-4354-2-ND 400.00 CX49GFWB20000HOPESZZ 
24.000000 | 478-4355-1-ND 1.00 63 47 | 478-4355-2-ND 400.00 CX49GFWB24000HOPESZZ 
24.576000 | 478-4356-1-ND 1.00 63 47 | 478-4356-2-ND 400.00 CX49GFWB24.576HOPESZZ 
27.000000 | 478-4357-1-ND___1.00 63 A7_| 478-4357-2-ND 400.00 CX49GFWB27000HOPESZZ 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1413 
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Clock Oscillators (SMD) 


K30-3C Series: * Highly reliable miniature SMD ceramic package ° Tri-state output inhibit * Low current con- 
sumption * Frequency Tolerance: +50ppm »* Supply Current: 25mA Maximum » Rise/Fall Time: 10nsec 
Maximum ¢ Load Capacitance: 15pF Maximum » Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Storage Tem- 


perature: -55°C ~ 125°C 


K50-3C Series: * Highly reliable SMD ceramic package «° Tri-state output inhibit * Frequency Tolerance: 
+50ppm ¢ Supply Current: 25mA Maximum ° Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: 15pF 


ENV)‘ cx5032GB Series SMT Crystals 


Reel” 


Features: ¢ Crystal unit for audio-visual and office equipment * Small and low profile * Ceramic package * Reflow compatible 
Applications: Digital electronics * Audio-visual * Office equipment 


Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm * Frequency Temperature Characteristics: +50ppm * Load Capacitance: 
12pF * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
10.00000 | 478-4358-1-ND 1.52 .95 71 478-4358-2-ND 608.00 CX5032GB10000HOPESZZ 
12.00000 | 478-4359-1-ND 1.52 .95 71 478-4359-2-ND 608.00 CX5032GB12000HOPESZZ 
14.31818 | 478-4360-1-ND 1.52 95 ral 478-4360-2-ND 608.00 CX5032GB14318HOPESZZ 
14.74560 | 478-4361-1-ND 1.52 95 71 478-4361-2-ND 608.00 CX5032GB14745HOPESZZ 
16.00000 | 478-4362-1-ND 1.52 .95 71 478-4362-2-ND 608.00 CX5032GB16000HOPESZZ 
20.00000 | 478-4363-1-ND 1.52 .95 71 478-4363-2-ND 608.00 CX5032GB20000HOPESZZ 
24.57600 | 478-4364-1-ND 1.52 95 71 478-4364-2-ND 608.00 CX5032GB24576HOPESZZ 
27.00000 | 478-4365-1-ND 1.52 95 7A 478-4365-2-ND 608.00 CX5032GB27000HOPESZZ 


Maximum ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


K50-HC Series: * Highly reliable SMD ceramic package *Tri-state output inhibit * Frequency Tolerance: 
+50ppm * Supply Current: 50mA Maximum « Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: 50pF 


Maximum * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


Fig. A 


-55°C ~ 125°C 


-40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


@Reel® 


K50H-3C Series: * Special design package for high frequency applications ¢ Tri-state output inhibit * Lower ji 
ter * Frequency Tolerance: +50ppm * Supply Current: G(0mA Maximum *¢ Rise/Fall Time: 10nsec Maximum 
Load Capacitance: 15pF Maximum * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C »* Storage Temperature: 


KC2520B-C2 Series: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * Low power supply 
consumption »* Wide operating voltage range from 2.25V to 3.63V * Frequency Tolerance: +50ppm » Sup- 
ply Current: 5mA Maximum ° Rise/Fall Time: 5nS * Load Capacitance: 15pF * Operating Temperature: 


KC3225A-C3 Series: ¢ Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * CMOS output ¢ Fre- 
quency Tolerance: +50ppm * Supply Current: 25mA «¢ Rise/Fall Time: 3nS * Load Capacitance: 15pF 


* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


Supply Cut Tape 
Frequency] Voltage | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | avx 
0.8+| [>| 1.2 Fig.| (MHz) (Vv) | Part No. 1 10100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 
K30-3C Series 
2.9 1431818] 33 |47820941-ND 300 270 225 1.80] 1,000 1500.00 | KC5032C14.31818C30E00 
16.00000| 3.3 |478-2095-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C16.0000C30E00 
20.00000} 3.3 |478-2096-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C20.0000C30E00 
2457600] 3.3 |478-2097-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C24.5760C30E00 
25.00000] 3.3 | 478-2098-1-ND_ 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C25.0000C30E00 
aa | 2700000] 3.3 478-2099-1-ND 3.00 270 225 1.80] 1,000 1500.00 | KC5032C27.0000C30E00 
29.49890] 3.3 |478-2100-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C29.4989C30E00 
40.00000} 3.3 |478-2101-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C40.0000C30E00 
50.00000} 3.3 |478-2102-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C50.0000C30E00 
60.00000} 3.3 | 478-2103-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C60.0000C30E00 
64.00000} 33 |478-21041-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C64.0000C30E00 
66.66670] 3.3 |478-2105-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C66.6667C30E00 
K50-3C Series 
14.31818| 3.3 |478-20841-ND 300 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE14.31818MR 
16.00000| 3.3 |478-2085-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE16.0000MR 
2457600] 3.3 |478-2086-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE24.5760MR 
oa | 25.0000] 3.3 | 478-2087-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE25.0000MR 
29.49890] 3.3 | 478-2088-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE29.4989MR 
40.00000} 3.3 |478-2089-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE40.0000MR 
50.00000} 3.3 |478-2090-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE50.0000MR 
66.66670] 3.3 | 478-2091-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE66.6667MR 
K50-HC Series 
1.84320] 5.0 |478-2066-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE1.8432MR 
3.68640] 5.0 |478-2067-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE3.6864MR 
8.00000} 5.0 |478-2068-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE8.0000MR 
5 14.31818| 5.0 |478-2069-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE14.31818MR 
tc = 16.00000| 5.0 |478-2071-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE16.0000MR 
0.7 0.9 07 20.00000} 5.0 |478-20721-ND 3.00 270 225 1.80 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE20.0000MR 
24.00000} 5.0 |478-2073-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE24.0000MR 
2457600] 5.0 |478-2074-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE24.5760MR 
2A | 25.00000] 5.0 |478-2075-1-ND 3.00 270 2.25 1.80] 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE25.0000MR 
27.00000] 5.0 |478-2076-1-ND 5.25 4.73 3.94 _3.15 | _1,000 2625.00 | K50-HCOCSE27.0000MR 
28.63630} 5.0 |478-2077-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE28.6363MR 
29.49890] 5.0 |478-2078-1-ND 3.00 270 225 1.80] 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE29.4989MR 
40.00000} 5.0 |478-2079-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE40.0000MR 
48.00000} 5.0 |478-2080-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE48.0000MR 
49.15200] 5.0 |478-2081-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE49.1520MR 
50.00000} 5.0 |478-2082-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE50.0000MR 
66.66670] 5.0 |478-2083-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE66.6667MR 
Enable/Disable Function KS50H-3C Series 
Pad #1 Pad #3 Control ga |106-25000] 3.3 [478-2092-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 | 1,000 3000.00 | K50H-3C0-SE106.250MR 
“H" or Open | Oscillation Case GND 125.00000| 3.3 | 478-2093-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 | 1,000 3000.00 | KS0H-3C0-SE125.000MR 
We High Impedance or Oscillation Stop Output KC2520B-C2 Series 
L easton een) nouinelude, Vez 4.09600] 2.5/3.3 [476-4585-1-ND 420. 378 315 252 | 2,000 | 2100.00/M|KC2520B4.09600C2GE00 
7.37280 | 2.5/3.3 |478-4586-1-ND 4.20 378 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M| KC2520B7.37280C2GE00 
ap | 2500000] 2.5/3.3 |478-4587-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M | KC2520B25.0000C2GE00 
27.0000} 2.5/3.3 |478-4588-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M| KC2520B27.0000C2GE00 
33.33330 | 2.5/3.3 |478-4589-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M| KC2520B33.3833C2GE00 
Enable/Disable Function Pad Connection 48.00000 | 2.5/3.3 | 478-4590-1-ND 4.20. 3.78 ~— 3.15 ~—-2.52 | 2,000 | 2100.00/M | KC2520B48.0000C2GE00 
Pad1 Pad 3 (Output) Enable/Disable KC3225A-C3 Series 
Open Active Case GND 100.00000] 3.3 |478-4591-1-ND 435 392 327 261 | 2,000 | 2175.00/M]KC3225A100.000C30E00 
HLevel__| <Active = Output 5B |106.25000| 3.3 |478-4592-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 2,000 | 2175.00/M| KC3225A106.250C30E00 
Biikeval High Z (No Oscillation) Vec 12500000] 3.3 |478-4593-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 2,000 | 2175.00/M| KC3225A125.000C30E00 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INV) KC2520 Series SMT Oscillators 


Pad Connections 


Reel* 


Features: » Miniature ceramic package « Highly reliable with seam welding * CMOS output ¢ Supply Voltage Vcc: 1.8V/2.5V/3.3V » Wide 
Operating Voltage Range 1.62V ~ 3.63V Specifications: » Operating Temp. Range: -10°C ~ 70°C » Max. Current Consumption: 3.5mA 


Enable/Disable (14.3182 ~ 24MHz), 5mA (24.5760 ~ 27MHz), 6mA (48MHz) * Stand-by Current: 10p)A  Rise/Fall Time: 5nS * Output Load: 15pF 
Case GND 
4 Output Cut Tape Tape and Reel 
19.6 Vec Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
40-6 Enable/Disable Function (MHz) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,000 Part No. 
| 0.6 Padi Pad3 (Output 14.3182 478-4777-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4777-2-ND 1650.00/M KC2520B14.3182C10E00 
! a ad3 (Output) 24.0000 | 478-4778-1-ND 3.30 297 248 | 478-4778-2-ND 1650.00/M | KC2520B24.0000C10E00 
Open Active 24.5760 | 478-4779-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4779-2-ND 1650.00/M KC2520B24.5760C10E00 
“H” Level Active 25.0000 | 478-4780-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4780-2-ND 1650.00/M KC2520B25.0000C10E00 
"L" Level] High Z (No Oscillation) 27.0000 | 478-4781-1-ND 330 297 248 | 478-4781-2-ND 1650.00/M | KC2520B27.0000C10E00 
48.0000 | 478-4782-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4782-2-ND 1650.00/M KC2520B48.0000C10E00 
KC3225 Series SMT Oscillators Digi@Reel 
Features: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * CMOS output * Supply Voltage Cut Tape Tape and Reel 
Vcc: 3.3V Specifications: » Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C » Max. Current Consumption: 6mA (12 Reqeqe Digi-Ke Price Each Digi-Key Pricing AVX 
~ 25MHz, 8mA (27 ~ 50MHz), 12mA (54MHz), 20mA (72 ~ 75MHz) « Stand-by Current: 10uA  Rise/Fall Time: (MHz) v Ba fae Fl A am Py ae A Parine 
5ns (12 ~ 54MHz), 3nS (72 ~ 75MHz) » Output Load: 15pF = = 2 = 
12.0000 | 478-4783-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4783-2-ND 1485.00/M KC3225A12.0000C30E00 
14.3182 | 478-4784-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4784-2-ND 1485.00/M KC3225A14.3182C30E00 
Pad Connections 24.5760 | 478-4785-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4785-2-ND 1485.00/M KC3225A24.5760C30E00 
Enable/Disable 25.0000 | 478-4786-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4786-2-ND 1485.00/M KC3225A25.0000C30E00 
caeane 27.0000 | 478-4787-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4787-2-ND 1485.00/M KC3225A27.0000C30E00 
vet anonoo | a7earao.ND 297 268223 | a7BA7e>-2ND 146500 | KO32258a0 Onn0C30E00 
Enable/Disable Function 48.0000 | 478-4790-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4790-2-ND 1485.00/M KC3225A48.0000C30E00 
Pad1 Pad3 (Output) 49.1520 | 478-4791-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4791-2-ND 1485.00/M KC3225A49.1520C30E00 
Open Active 50.0000 | 478-4792-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4792-2-ND 1485.00/M KC3225A50.0000C30E00 
“H” Level Active 54.0000 | 478-4793-1-ND 3.45 3.11 2.59 | 478-4793-2-ND 1725.00/M KC3225A54.0000C30E00 
“L” Level] High Z (No Oscillation) 72.0000 | 478-4794-1-ND 3.45 3.11 2.59 | 478-4794-2-ND 1725.00/M KC3225A72.0000C30E00 
75.0000 | 478-4795-1-ND 3.45 3.11 2.59 | 478-4795-2-ND 1725.00/M KC3225A75.0000C30E00 
Digi Reel 
- Features: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * CMOS output * Supply Voltage Vcc: 3.3V 
Pad Connections Specifications: * Operating Temp. Range: -10°C ~ 70°C * Max. Current Consumption: 35mA (75 ~ 100MHz), 45mA (106.25 ~ 125MHz), 
GND e 60mA (150MHz) « Stand-by Current: 10HA « Rise/Fall Time: 5nS (75 ~100MHz), 2.5nS (106.25 ~150MHz) » Output Load: 15pF 
Output Cut Tape Tape and Reel 
Veo Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Enable/Disable Function (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Padi Pad3 (Output) 75.0000 | 478-4796-1-ND 2.76 2.49 2.07 | 478-4796-2-ND 1380.00 KC5032C75.0000C30E00 
Open Active 100.000 | 478-4797-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4797-2-ND 2250.00 KC5032C100.000C30E00 
“H” Level Active 106.250 | 478-4798-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4798-2-ND 2250.00 KC5032C106.250030E00 
*L” Level High Z (No Oscillation) 125.000 | 478-4799-1-ND 450 405 3.38 | 478-4799-2-ND 2250.00 KC5032C125.000C30E00 
150.000 | 478-4800-1-ND 13.80 12.42 10.35 | 478-4800-2-ND 6900.00 KC5032C150.000C30E00 
Digiq Reel 
Features: * Miniature ceramic package Highly reliable with seam welding * CMOS output * Supply Voltage Vcc: 3.3V 
Pad Connections Specifications: * Operating Temp. Range: -10°C ~ 70°C » Max. Current Consumption: 35mA (75 ~ 100MHz), 45mA (106.25 ~ 125MHz), 
i Enable/Disable 60mA (150MHz) * Stand-by Current: 101A * Rise/Fall Time: 5nS (75 ~100MHz), 2.5nS (106.25 ~150MHz) * Output Load: 15pF 
Output on Cut Tape on Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Enable/Disable Function (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Pad1 Pad3 (Output) 75.0000 | 478-4801-1-ND 2.76 2.49 2.07 | 478-4801-2-ND 1380.00 KC7050A75.0000C30E00 
Open Active 100.000 | 478-4802-1-ND 450 4.05 3.38 | 478-4802-2-ND 2250.00 KC7050A100.000C30E00 
“AP Level Active 106.250 | 478-4803-1-ND 450 405 3.38 | 478-4803-2-ND 2250.00 KC7050A106.250C30E00 
*[ Level High Z (No Oscillation) 125.000 | 478-4804-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4804-2-ND 2250.00 KC7050A125.000C30E00 
150.000 | 478-4805-1-ND 13.80 12.42 10.35 | 478-4805-2-ND 6900.00 KC7050A150.000030E00 
KC7050P Series LVDS and PECL SMT Oscillators Digi@Reel 
Features: ¢ Miniature ceramic package « Highly reliable with seam welding * Supply Voltage Vcc: 3.3V Specifica- Cut Tape Tape and Reel 
tions: * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C »* Max. Current Consumption: 70mA (LVDS), 90mA (PECL) Feadene Digi-Ke Price Each Digi-Ke Pricing AVX 
* Stand-by Current: 301A ¢ Rise/Fall Time: 0.6ns * Output Load: 1000 (LVDS), 500 (PECL) (MHz) v Pa ee Fl AD on he) a Aron pains 
Lvps 
Pad Connections 125.000 | 478-4806-1-ND 17.40 15.66 13.05 | 478-4806-2-ND 8700.00 KC7050P125.000L30E00 
q. enable 4 Sutput 150.000 | 478-4807-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4807-2-ND 10200.00 | KC7050P150.000L30E00 
CS Eomemenay 155.520 | 478-4808-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4808-2-ND 10200.00 | KC7050P155.520L30E00 
Cue GND TIVE, 156.250 | 478-4809-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4809-2-ND___—-10200.00_| _KC7050P156.250L30E00 
LV-PECL 
Enable/Disable Function 700.000 | 478-4810-1-ND 1740 15.66 13.05 | 478-4810-2-ND 8700.00 | KC7050P100.000P30E00 
Fadt_| Padé/Pacb (Output 106.250 | 478-4811-1-ND 17.40 15.66 13.05 | 478-4811-2-ND 8700.00 | KC7050P106.250P30E00 
HF Laval cle 125.000 | 478-4812-1-ND 17.40 15.66 13.05 | 478-4812-2-ND 8700.00 KC7050P125.000P30E00 
*L" Level | High Z (No Oscillation) 155.520 | 478-4813-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4813-2-ND 10200.00 KC7050P155.520P30E00 
156.250 | 478-4814-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4814-2-ND 10200.00 KC7050P156.250P30E00 
. 5 — 
Chipset Crystals and TCXO’s Digi 
Cut Tape Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ayx IC Manufacturer | | Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ayx IC Manufacturer 
(MHz) | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. and Application (MHz) | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. and Application 
Chipset Crystals TCXO’s 
16.000 | 478-4815-1-ND 3.20 2.00 1.48 |1,000 1280.00 | CX3225SB16000E0FPZ25 | Freescale Zigbee 40.000 | 478-4821-1-ND 4.50 4.05 3.38 [2,000] 2250.00/M | KT2520Y40000ECV28TBA | BeCeem WiMax 
24.000 | 478-4820-1-ND 4.00 2.50 1.85 |1,000 1600.00 | CX2520SB24000D0PESZZ | BeCeem WiMax 40.000 | 478-4822-1-ND 4.50 4.05 3.38 |2,000| 2250.00/M | KT3225R40000ECV28TBA BeCeem WiMax 
40.000 |478-4816-1-ND 320 200 148)1.000| 1280.00 CX-96F-040.000-E0107 | Atheros Wifi 27.456 | 478-4823-1-ND 5.40 4.86 4.05 [2,000] 2700.00/M | KT3225F27456ZAW28TAO | E-Ride GPS 
ee 26.000 | 478-4824-1-ND 5.40 4.86 4.05 /2,000| 2700.00/M | KT3225R26000ZAW28TMA | E-Ride GPS 
40.000 | 478-4817-1-ND 3.20 2.00 1.48 |1,000 1280.00 | CX101F-040.000-H0445 Atheros WiFi 16.369 | 478-4825-1-ND 5.40 4.86 4.05 |3.000| 2700.00/M | KT2520Y16369ACW28TMA | SiRF GPS 
40.000 | 478-4818-1-ND 4.00 2.50 1.85 1,000] 1600.00 | Cx2520SB40000HODZFO8 | Atheros WiFi 16369 | 478-4826-1-ND 540 4.86 4.05 |3/000| 2700.00/M | KT3225F16369ACW28TAO _| SIRE GPS 
40.000 | 478-4819-1-ND_ 4.00 250 1.85 [1,000] 1600.00 Cx2520SB40000HOWZKO6 | BeCeem WiMax | +For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ECS inc. Monolithic Crystal Filters 


INTERNATIONAL 


Center | Pass- Cut Tape 
Freq. | band |No. of | Digi-Key Price Each ilapelandiHeett, ECS 
Fig.| (MHz) | (kHz) | Poles | Part No. il 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
SMD 
214 | 75 | 2 |X715CT-ND 810 729 6.08 | 500 | 2025.00] ECS-96SMF21A75 ry 
214 | 15 | 2 |X713CT-ND 731 6.08 4.84 | 1,000) 3375.00 | ECS-96SMF21A15 10 4 = 
214 | 20 | 2 |X716CT-ND 8.10 729 6.08 | 500 | 2025.00] ECS-96SMF21A20 461s f Side View 
1 | 2144 | 30 | 2 |x717cTND 8.31 748 6.24 | 500 | 207750| ECS-96SMF21A30 a) 4.6-~ 
45 | 30 | 2 |X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | 1,000| 4875.00 | ECS-96SMF45A30 mide wiew Bottom View 
45 | 75 | 4 |X718CT-ND 2799 25.20 21.00 | 500 | 699750 | ECS-75SMF45A75B Dimensions. Ww ii 
45 | 30 | 4 |x719CT-ND 2799 25.20 21.00 | 500 | 699750 | ECS-75SMF45A30B ECS-96SMF |Z 5.0145 
>| % 15 | 2 |X720CT-ND 21.00 18.90 15.75 | 500 | 5250.00| ECS-38SMF45A15 ECS-75SMF |Z. 5.0 | 08 0 4! pa ae 
45 | 30 | 2 |x721CTND 21.00 18.90 15.75 | 500 | 5250.00 | ECS-38SMF45A30 Pole Pad —_ | Input 
Through-Hole Connections Connections & : 2 | Ground 
10.7 | 75 | 2 | X7O1-ND¥ 520 432 344) — —]ECS-10.7-75A in/Out Giound 3 | Ground 
10.7 | 75 | 4 |X702-ND#§ 1203 999 796] — —| ECS-10.7-75B Ground Zo 4 | Ground 
3 10.7 15 2 | X703-ND¥ 3.09 2.57 2.05 | — — | ECS-10.7-15A Ground Out/In 5 | Output 
10.7 | 15 | 4 |X704-ND$§ 634 5.27 4.20 | — —| ECS-10.7-15B Out/in Ground —— g eroune 
107 | 30 | 2 |x705-NDE 423 351 280] — —| ECS-10.7-30A Ground SS Bottom View a} Geng 
10.7 | 30 | 4 | X706-ND+§ 878 729 5.81 | — —| ECS-10.7-30B 
214 | 75 | 2 | X707-ND$ 439 365 291 | — —| ECS-21K-75A Fig 4 7.3 )--m 
214 | 75 | 4 |X708-ND$§ 10.24 851 678] — —| ECS-21K-75B : 
a | 244 | 18 | 2 | x709-NDE 439 365 291] — —| ECS-21K-15A 
214 | 15 | 4  |X710-ND$§ 10.24 851 678] — —| ECS-21K-15B 
214 | 30 | 2 |x711-ND$ 439 365 291] — —| ECS-21K-30A 
214 | 30 | 4 |Xx712-ND$§ 10.24 851 6.78 | — —| ECS-21K-30B ; 4 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk - Dali be 


§ Through hole 4 pole filters are packaged in matched pairs. 


Ceramic Resonators — Surface Mount 


CR-2 Series: * Frequency Accuracy: 0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, 0.3% * Aging for Ten Years: +0.5% ¢ Built-In 
Capacitance CR-2B: 10.0 ~ 12.0MHz 30pF, 16.0 ~ 20.0MHz 15pF +20% 
HFR Series: * Frequency Accuracy: 0.5% * Stability in Temperature: -20° ~ 80°C; 20.0 ~ 30.0MHz +0.4%; 40.0 ~ 50.0MHz +0.3% 
* Aging for Ten Years: +0.3% »* Built-In Capacitance HFR-B: 8pF +20% 
SR1 Series: + Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.3% ¢ Built-In 
Capacitance SR1-B: 30pF +20% 


Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt Ecs Pad Pad 
Fig. Series (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. Connections Connections 
10.00 | XC1102CT-ND 51 46.39 | 1,000 255.00| ECS-CR2-10.00-A-TR 1 {In/Out 1 | In/Out 
1 | ECS-cR2-A | 16.00 | XC1104CT-ND 51 46 39 | 1,000 255.00 | ECS-CR2-16.00-A-TR 2 | Out/in 2 Ground 
20.00 | XC1105CT-ND 1 46 .39 | 1,000 255.00 | ECS-CR2-20.00-A-TR 2 
10.00 | XC1106CT-ND 57.52 43 | 1,000 285.00 | _ECS-CR2-10.00-B-TR 2 4 3 ic 
ECS-CR2-B 16.00 XC1108CT-ND 57 52 43 _ —| ECS-CR2-16.00-B-TR Top View Side View Top View Side View 
2 20.00 | XC1109CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00| ECS-CR2-20.00-B-TR — 
EcS-HeRp | 3009 | XC1098CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00 ECS-HFR-30.00-B-TR Terminations 
40.00 | XC1099CT-ND 57 52 43. | 1,000 285.00 | ECS-HFR-40.00-B-TR 
3.58 | X932CT-ND 70 60 47 |2,500] 280.00/M| ECS-SR1-3.58-A-TR 
4.00 | X933CT-ND 70 60 47 | 2,500]  280.00/M| ECS-SR1-4.00-A-TR 
3 | ECS-SR1-A 4.19 | X934CT-ND 70 60 47 | 2,500)  280.00/M| ECS-SR1-4.19-A-TR 
6.00 | X935CT-ND 70 60 47 | 2,500)  280.00/M| ECS-SR1-6.00-A-TR 
8.00 | X936CT-ND 70 60 47 | 2,500] — 280.00/M|_ECS-SR1-8.00-A-TR 
3.58 | X927CT-ND 77~~«66 52 | 2,500]  308.00/M| ECS-SR1-3.58-B-TR 
4.00 | X928CT-ND 77 66 52 | 2,500}  308.00/M| ECS-SR1-4.00-B-TR 
4 | ECS-SR1-B 4.19 | X929CT-ND 77 66 52 | 2,500)  308.00/M| ECS-SR1-4.19-B-TR 
6.00 | X930CT-ND 77 66 52 | 2,500)  308.00/M| ECS-SR1-6.00-B-TR 
8.00 | X931CT-ND 77 66 «52 | 2,500] —308.00/M| ECS-SR1-8.00-B-TR 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Ceramic Resonators — Through Hole 


Digi-Key Price Each ECS ZTT Series with Built-In Load Capacitance: * Frequency Accuracy: +0.5% * Stabi 
Fig. Model/Series Frequency Part No. 1 10 400 Part No. ity in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.3% ¢ Built-in 
i Capacitance: 30pf +20% 
B0oktle eee as 20 88 rpet0 ZTA and ZTB Series: * Frequency Accuracy: +0.5% © Stability in Temperature: 
455kHz X921-ND 68 57 45 ZTB455E -20°C ~ 80°C, +0.3% »* Aging for Ten Years: +0.5% »* Operating Temperature: -20°C 
1 ZB 500kHz X922-ND 68 57 45 ZTB500E ~ 80°C 
540kHz X923-ND 68 57 45 ZTB540P 
640kHz X924-ND 68 57 45 ZTB640P 
800kHz X925-ND 68 57 45 ZTB800J 
1,000kHz X926-ND 68 57 45 ZTB1000J 
3.58MHz X901-ND 54 45 36 ZTT-3.58MG 
3.68MHz XC1017-ND. 50 45 36 Freq. Dimensions - mm 
dus, | $B £ 8 & a 
- Iz - 7 : . 
a om 6MHz X904-ND 54 45 36 soe 88 | 38 a7) 12 188 
8MHz X905-ND 54 45 36 ZTT-8.00MT. 455-640 |7.0 | 3.5/9.0 | 5.015. 
10MHz X906-ND 54 45 36 ZTT-10.00MT 800-1,000/52|28160|25 
12MHz X907-ND 54 45 36 ZTT-12.00MT a “ : - = 
16MHz X908-ND 54 45 36 ZTT-16.00MX 
20MHz X909-ND 54 45 36 ZTT-20.00MX. 
6MHz X913-ND 49 Al 33 ZTA-6.00MT 
8MHz X914-ND 49 At 33 ZTA-8.00MT 
3 ZTA 10MHz X915-ND 49 AM 33 ZTA-10.00MT 
12MHz X916-ND 49 AN 33 ZTA-12.00MT 
16MHz X917-ND AQ Al 33 ZTA-16.00MX 
20MHz X918-ND 49 Al 33 ZTA-20.00MX 
3.58MHz X910-ND 49 AN 33 ZTA-3.58MG 
4 ZTA 4MHz X911-ND 49 Al 33 ZTA-4.00MG 
4.19MHz X912-ND A9 Al 33 ZTA-4.19MG 
igi ee losi cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to -ND. igi-Key® Services on page 2 for additional information. 
Most SMT cutd part: ilabl Digi-Reel®. For Digi-Reel part ber, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi page 2 for additional inft ti 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1416 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HECSwc. SAW Fi i = 
® Za 
WEY inc, SAW Filters  —_Digi@Reel 101 
Pin Connection 
Inser. ae Cut Tape Tape and Reel f ae Pin Connection 
Freq. | Loss Digi-Key Price Each Pricingt | ECS GND GND f ' ; 
Fig.| (MHz) | (dB) | Min. | Max. | Part No. 110 ‘100 1,000 _| Part No. Gib Signal Fin Connection 
nput 
1 | 400.0) 6.0 |399.917]400.083| XC994CT-ND 3.57 3.22 2.68 1785.00 | ECS-DSF400.0A-51-TR Output one ene 2 Output 
GND : : i : 3 GND 
2 |947.5] 33 | 9225) — |XC995CT-ND 357 322 268 1785.00 | ECS-DSF947.5B-21-TR Coupling 1.25 Signal 
GND +f GND 
g (4795 | 23 | 4538 | 507.2 |xXcog2nDg 2.25 2.03 1.62 — | ECS-D479.5B 
480.0| 21 | 463.4 | 498.6 |XC993-NDE 2.25 2.03 1.62 — | ECS-D480A 


+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk 


ECS-SDR1 — 


Tes ‘e i 
One Port SAW Resonators D Reel - Pin Connection 
2 No Conn. | 5 | No Conn. 
Cut Tape Tape and Reel i Input 61 Output 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. “ a Z “ Conn. 
315.00 |XC996CTND 3.57 3.22 2.68 | XC996TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-3150-TR roun roun 


418.00 XC997CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC997TR-ND 1785.00 ECS-SDR1-4180-TR 
433.92 XC998CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC998TR-ND 1785.00 ECS-SDR1-4339-TR 


aBRAcON AFS Series — __ 
MR eis SMD Saw Filters Digi@)Reel° 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 1,000 Part No. : YQ __ 
1 1,575.420 | 535-9239-1-ND J 149 1.24 .99 | 535-9239-2-ND 825.00 AFS1575.42S4 fs 1.15 (1875.420 MHz 
1,842.500 | 535-9240-1-ND 1.49 1.24 99 | 535-9240-2-ND 825.00 AFS1842.5S4 : 2.500 MHz) 


303.825 | 535-9241-1-ND 
315.020 | 535-9242-1-ND 


1.65 

1.65 

1.47) 1.3300 1.11 .89 | 535-9241-2-ND 735.00 | AFS303.825E 

1.47 
374.000 | 535-9243-1-ND 1.47) 1.33 1.11 .89 | 535-9243-2-ND 735.00 | AFS374E 

1.47 

1.47 

1.47 

1.47 


1.3300 1.11 .89 | 535-9242-2-ND 735.00 | AFS315E 


2 
390.000 | 535-9244-1-ND 1.330 1.11 89 | 535-9244-2-ND 735.00 | AFS390E 
418.000 | 535-9245-1-ND 1.3300 1.11 .89 | 535-9245-2-ND 735.00 | AFS418S3 
3 869.000 | 535-9247-1-ND 1.3300 1.11 .89 | 535-9247-2-ND 735.00 | AFS869S3 
915.000 | 535-9248-1-ND : 1.3300 4.11 .89 | 535-9248-2-ND 735.00 | AFS915S3 
916.500 | 535-9249-1-ND_— 1.47, 1.33 1.11 89 | 535-9249-2-ND 735.00 | AFS916.5S3 


4 930.500 | 535-9250-1-ND 1.47 1.33 1.11 .89 | 535-9250-2-ND 735.00 | AFS930S3 
See manufacturer's data sheets for pinout information 


ASR Series — SMD Saw Resonators jigi@>peel’ [iS 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 
303.825 | 535-9275-1-ND 41 1.27 1.06 .85 | 535-9275-2-ND 705.00 ASR303.825E 
390.000 | 535-9277-1-ND. A1 1.27 1.06 85 | 535-9277-2-ND 705.00 ASR390E 
315.000 | 535-9276-1-ND Al 1.27 1.06 .85 | 535-9276-2-ND 705.00 ASR315E 
423.220 | 535-9278-1-ND AL 1.27 1.06 85 | 535-9278-2-ND 705.00 ASR423.22E 

a 

41 

44 


9 | 433.420 | 535-9279-1-ND 1.27 1.06 .85 | 535-9279-2-ND 705.00 | ASR433.42E 
433.920 | 535-9280-1-ND 1.27 1.06 .85 | 535-9280-2-ND 705.00 | ASR433.92E 
868.350 | 535-9281-1-ND F 1.27 1.06 85 | 535-9281-2-ND 705.00 | ASR868.35E 
915.000 | 535-9282-1-ND At 1.27 1.06 85 | 535-9282-2-ND 705.00 | ASR915E 


See manufacturer's data sheets for pinout information 


AWSCR Series — SMD Ceramic : Pin{ Funetion| | HWZT Series — 
Resonators with Built-In Cap D Reel [GND Leaded Ceramic 
$[_Suiput_| | Resonators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: « Industrial grade 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Op- 
erating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: 


| -1.4 x3 «Low resonant impedance » Reflow solderable 
f ¢High stability Industrial grade * Excellent 
ae environmental resistance 
2.5 F125 Frequency (MHz) H (Max.) 
2.00 ~ 13.0 -295 (75) 
13.01 ~ 20.00 -395 (10.0) 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon a : 
Fig. | (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 ‘| Part No. i areits pio Key ; tea Earn sap Abracon 
; 3.58 | 535-9365-1-ND 42.36 .29~—S—«24_‘| 535-9365-2-ND 168.00 | AWSCR-3.58MGD-T ARM SET 398 ts WTO 
6.00 535-9367-1-ND A2 36 .29 .24 | 535-9367-2-ND 168.00 AWSCR-6.00MGD-T 358 535-9382-ND ‘99 48 45 “42 | HWZT-3.58MD 
16.00 535-9362-1-ND AG 39 31 .26 | 535-9362-2-ND 182.00 AWSCR-16.00MTD-T 6.00 535-9384-ND .22 18 15 12. | HWZT-6.00MD 
2 20.00 | 535-9363-1-ND AB 39 3t 26 | 535-9363-2-ND 182.00 | AWSCR-20.00MTD-T 10.00 espera op AB Roo ooma 
24.00 535-9364-1-ND A6 39 31 .26 | 535-9364-2-ND 182.00 AWSCR-24.00MTD-T 16.00 535-9379-ND oy) 48 “45 “42 | HWZT-16.00MD 


i —— Pin | Function 
AWSZT Series Divi Reel” Ema 
SMD Ceramic Resonators GND 9. 
2.511 
Freq. Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Pricingt | Abracon 4.2 belt2 
Fig. | (MHz) | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. . i 
3.58 §35-9373-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-3.58MGD-T 
1 4.00 535-9374-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-4.00MGD-T 
6.00 535-9375-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-6.00MGD-T 
2 12.00 | 535-9369-1-ND A9 42 33 28 154.00 AWSZT-12.00MWD-T 
16.00 | 535-9370-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-16.00MXD-T 
3 20.00 | 535-9371-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-20.00MXD-T 
24.00 | 535-9372-1-ND 39 .33 26 22 154.00 AWSZT-24.00MXD-T 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1417 


= ® 
P n ‘al EFO-MN EFO-MC — Built-In Capacitors Type: 
Includes two capacitors, constructing Colpitts oscillation 


circuits. High accuracy and stable characteristics will be 


Cc ram i R n t rs - Th r h H | Oscillation realized with the selected capacitors encased, small in size 
e a Cc eso a (e) Ss (eo) u g O e Frequency, due to the new design of construction. 
Oscillation 
Freq. Digi-Key Pricing Panasonic Frequency ce i fey] Oscillation Circuit 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. Dat 14 13 11 9 
Ceramic Resonators — EFO-MN sare 
3.00 PX300MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M | EFO-MN3004A4 
4.00 PX400MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MN4004A4 
5.00 PX500MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MN5004A4 e i 
Ceramic Resonators with Built-In Capacitor — EFO-MC 4 Frequency 
6.00 PX600MC-ND® 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MC6004A4 i k ----+ Counter 


@ RoHS Compliant 


Ceramic Resonators Surface Mount 


Features: * Constructed with ceramic package * High reliability against soldering heat and mechanical stress for better mountings Applications: * Clock generator for various microprocessers * Carrier between telecom- 
¢ Moisture-proof sealing * Stable against solvent cleaning * Designed for reflow soldering » Flat-bottom plate munication equipment (telephone to telephone, personal computer to printer, etc.) 


Manufacturer's Logo Oscillating Frequency ig. Manufacturers Cestatng 


Date Code : L : BM) Oscillating 
nia Frequency 


Terminal Manufacturer's 
Electrodes Logo 


Terminations Ground Terminations . Terminal Electrodes 


NO 
fie j r R(0.20) 
ae 


8 1.35 0.80 


Oscillating 


Manufacturer's Qscillation 


Manufacturer's 


Oscillating Frequency Logo Benen 
Frequency 
Serial No. 
Terminal q ; Dimensions 
Terminal Electrodes Fees Terminations [Terminal Electrodes fre Hmm) 
yi of 25 a2.  aeper oe ost ’ . 16.930| 1.15 
| = 30.000 0.85 
R(0.20) ' R020) 4.05 | i y 32.0001 6.9 
| x . f zs 33.868 | 0.9 
=| Fr . 40.000| 0.9 
Frequency | Freq. Drift Built In Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key fepsiendcel Panasonic 
Fig. (MHz) -20°C ~ 80°C Cap Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
EFO-S Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
3.580 +£.3% — PX358SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S3584E5 
4.000 +£.3% = PX400SCT-ND 97 8.30 65.00 290.43 PX400STR-ND 2,500 228.58/M EFO-S4004E5 
1 4.190 +£.3% = PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX419STR-ND 2,500 655.72/M EFO-S4194E5 
5.000 +£.3% = PX500SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX500STR-ND 2,500 668.58/M EFO-S5004E5 
6.000 +£.3% —= PX600SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S6004E5 
8.000 +£.3% = PX800SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S8004E5 
EFO-SS Surface Mount with Built-in Capacitor +.5% 
4.000 +.2% 21pF PX400SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS4004E5 
4.190 +.2% 21pF PX419SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS4194E5 
2 5.000 +.2% 21pF PX500SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS5004E5 
6.000 +.2% 21pF PX600SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS6004E5 
8.000 +.2% 21pF PX800SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS8004E5 
10.000 +£.3% 21pF PX100SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS1005E5 
EFO-BM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +£.3% 33pF PX160BCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX160BTR-ND 1,000 261.00 EFO-BM1605E5 
3 16.930 +£.3% 33pF PX169BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX169BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM1695E5 
20.000 +£.3% 33pF PX200BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX200BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM2005E5 
EFO-JM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
32.000 +.2% 10pF PX320JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX320JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3205E5 
4 33.868 +.2% 10pF PX338JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX338JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3385E5 
40.000 +£.2% 10pF PX400JCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX400JTR-ND 1,000 261.00 EFO-JM4005E5 
EFO-P Surface Mount +.5% 
3.580 +.2% 33pF PX358PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P3584E5 
4.000 +.2% 33pF PX400PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P4004E5 
4.190 +.2% 33pF PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 PX419PTR-ND 2,500 642.86/M EFO-P4194E5 
5 5.000 +.2% 33pF PX500PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX500PTR-ND 2,500 655.72/M EFO-P5004E5 
6.000 +.2% 33pF PX600PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX600PTR-ND 2,500 655.72/M EFO-P6004E5 
8.000 +£.2% 33pF PX800PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P8004E5 
EFO-PS Surface Mount +.5% 
4.000 +.6% = PX400PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS4004E5 
4.190 +.6% = PX419PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS4194E5 
5.000 +.6% — PX500PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS5004E5 
8 6.000 +.6% = PX600PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS6004E5 
8.000 +.6% — PX800PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS8004E5 
10.000 +1% = PX100PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS1005E5 
EFJ-C Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +.2% 8pF PX160CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C1605E5B 
16.930 +.2% 8pF PX169CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C1695E5B 
Fé 30.000 +.2% 8pF PX300CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 = = = EFJ-C3005E5B 
32.000 +.2% 8pF PX320CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3205E5B 
33.868 +£.2% 8pF PX338CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3385E5B 
EFJ-N Surface Mount +.5% 
16.000 +.2% — PX160NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N1605J5B. 
16.930 +.2% _— PX169NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N1695J5B. 
20.000 +.2% = PX200NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX200NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N2005J5B 
7 30.000 +.2% — PX300NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX300NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3005J5B. 
32.000 +.2% = PX320NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3205J5B 
33.868 +.2% _— PX338NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3385J5B. 
40.000 +.2% = PX400NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX400NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N4005J5B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1418 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pp = ® 
anasonic SAW Fi Iters Features: * Small case size based on CSP technology * Low loss with excellent attenuation 


A B 
Input - Unbalanced = Input - Unbalanced Input - Unbalanced 
Output-Balanced Output - Unbalanced Output - Unbalanced 
Pin Connection Pin Connection . 1.6 Pin Connection 
il Input Input ll Input 
2 GND GND 2 GND 
3 Output GND 3 Output 
4 Output Output j 4 GND 
5 GND GND 
Frequency Passband Insertion Input/Output Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&RPricing | Panasonic 
Fig.| (MHz) (MHz) Loss (dB) Impedance (Q) | Application Part No. ‘ll 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
881.50 869 ~ 894 14 50/150 GSM850 Rx Filter P13003CT-ND 1.14 1.03 86 P13003TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCA1 
881.50 869 ~ 894 1.5 50/100 CDMA800 Rx Filter P13009CT-ND 1.14 1.03 86 P13009TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCA7 
1A | 1,575.42 1,574.42 ~ 1,576.42 14 50/100 GPS Rx Filter P13012CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13012TR-ND 757.50/M | EFCH1575TCA1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 a) 50/150 PCS1900 Rx Filter P13002CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13002TR-ND 757.50/M | EFCH1960TCA1 
2,140.00 2,110 ~ 2,170 18 50/100 WCDMA Rx Filter P13011CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13011TR-ND 757.50/M_| EFCH2140TCA1 
836.50 824 ~ 849 17 50/50 CDMA800 Tx Filter; GSM850 Tx Filter P13008CT-ND 1.14 1.03 86 P13008TR-ND 567.75/M | EFCH836MTCD1 
881.50 869 ~ 894 1.6 50/50 GSM850 Rx Filter; CDMA800 Rx Filter / P13007CT-ND 1.14 1.03 86 P13007TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCD1 
1B 942.50 925 ~ 960 17 50/50 EGSM900 Rx Filter P13004CT-ND 1.14 1.03 86 P13004TR-ND 567.75/M | EFCH942MTCD1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.9 50/50 DCS1800 Rx Filter P13005CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13005TR-ND 757.50/M | EFCH1842TCD1 
1,950.00 1,920 ~ 1,980 23 50/50 WCDMA Tx Filter P13010CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13010TR-ND 757.50/M | EFCH1950TCD1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 17 50/50 PCS1900 Rx Filter P13006CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13006TR-ND 757.50/M_| EFCH1960TCD1 
2 | 1,575.42 1,573.92 ~ 1,576.92 1.15 50/50 GPS Rx Filter P13013CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13013TR-ND 757.50/M_|_EFCH15751CB1 


SAW Resonators 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit, compared with conventional LC 
oscillation and quartz crystal oscillation. 

Features: * Capable of fundamental oscillation * Superior temperature characteristics Recommended Applications: Oscillation circuit for remote control (garage 
door opener, security system) * Various kinds of local oscillation circuit Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C » Max. Frequency Drift: -150 ~ 
50 ppm/°C (-20°C ~ 80°C) 1 Port Type: * Resonant Resistance: 300 Max. * Capacitance: 2.0pF +0.5 2 Port Type: « Insertion Loss: 15dB Max. * Loaded Q: 7000 
Minimum (5000 Minimum for 418.00 and 433.92 frequency) * Capacitance: 1.3pF +0.3 * Phase Shift: 180° 


Frequency Digi-Key Pricing Panasonic i Connection 

Port Type (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. | apFS.6200 In/Out 
ee 224.5 20.25% PX224S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 

ort Type 418 40.25% PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 Ae Outv/In 

9 Port T 224.5 20.25% PX224S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS03 Example Circuit for Reference Only GND 
ort Type 418 40.25% PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS03 


EENY'( Thin Film Low Pass Filters 


OO000000 
INf@ Gh INfa Gy] 


The LP0603 ITF (Integrated Thin Film) Lead-Free LGA Low Pass Filter is based on thin-film multilayer technology. The technology provides a minia- 5 ba GND 
ture part with excellent high frequency performance and rugged construction for reliable automatic assembly. The ITF Low Pass Filters are offered in 

a variety of frequency bands compatible with various types of high frequency wireless systems. Features: * Miniature Size (0603) * Frequency Fl ? ouT|@ Of ouT|a_G] 
Range: 900MHz ~ 2.4GHz * Low profile Self alignment during reflow » Excellent solderability * Low Parasitics * Better heat dissipation * Op- . ——  —  , 
erating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Power Rating: 3W * VSWR: 1.4 dB Max. * Impedance: 500 


Frequency Insertion Loss Attenuation (Min) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing AVX 
Range (GHz) Typ. (dB) @ Frequency (GHz) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
-890 ~ 915 35 25dB @ 1.804; 14dB @ 2.706 478-2908-1-ND 1.09 95 87 478-2908-2-ND 508.00/M LPO603A0902ANTR 
.935 ~ .960 35 25dB @ 1.894; 17dB @ 2.841 478-2909-1-ND 1.09 95 87 478-2909-2-ND 508.00/M LP0603A0947ANTR 
1.710 ~ 1.785 3 25dB @ 3.494; 17dB @ 5.241 478-2910-1-ND 1.09 95 87 478-2910-2-ND 508.00/M LP0603A1747ANTR 
1.805 ~ 1.880 3 27dB @ 3.684; 15dB @ 5.526 478-2911-1-ND 1.09 95 87 478-2911-2-ND 508.00/M LP0603A1842ANTR 
1.840 ~ 1.920 3 25dB @ 3.760; 17dB @ 5.640 478-2912-1-ND 1.09 95 87 478-2912-2-ND 508.00/M LPO603A1880ANTR 
1.920 ~ 1.980 3 270B @ 3.900; 15dB @ 5.850 478-2913-1-ND 1.09 95 ‘87 478-2913-2-ND 508.00/M LPO603A1950ANTR 
2.110 ~ 2.170 3 27dB @ 4.280; 17dB @ 6.420 478-2914-1-ND 1.09 95 87 478-2914-2-ND 508.00/M LP0603A2140ANTR 
2.412 ~ 2.472 3 25dB @ 4.884: 17dB @ 7.326 478-2915-1-ND 1.09 95 ‘87 478-2915-2-ND 508.00/M LPOG03A2442ANTR 
3.400 ~ 3.600 3 30dB @ 7.000; 20dB @ 10.500 478-4320-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4320-2-ND 613.00/M LPO603N3500ANTR 
5.050 ~ 5.350 We 30dB @ 10.400; 20dB @ 15.600 478-4321-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4321-2-ND 613.00/M LPO603N5200ANTR 
5.350 ~ 5.650 2 30dB @ 11.000; 20dB @ 16.500 478-4322-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4322-2-ND 613.00/M LPO603N5500ANTR 
. . ® 
PBRC/PRQC Series (MHz Band Ceramic Resonators) Digi Reel 
Freq. Range] Tolerance | Temperature Standard Baie . 
(MHz) (25°C) Stability Frequency Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
40.5% 40.5% 2.00, 3.58, 3.68, 4.00, Features: * Excellent frequency stability «Low profile * Reflow 
2.00 ~ 8.00 (op. +0.3%) | (-40°C ~ 85°C)| 4.19, 6.00, 8.00 rinetay Excellent solderability (Nickel barrier + gold flash 
8.01 ~ 20.00 20.7% 20.1% és 10.0, 12.0, Applications: * Automotive and automotive accessories * Cam- 
(op. £0.5%) | (-40°C ~ 85°C) 16.0, 20.0 corders * Digital cameras * PDAs « PC peripherals 
Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | ayx 
Fig.) (MHz) |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
PBRC Series 
2.00 |478-5188-1-ND NEW! 86 .75  .58 |478-5188-2-ND NEW!)2,000) 403.00/M | PBRC-2.00BR 
3.58 |478-2106-1-ND 56 49 38 |478-2106-2-ND 2,000} 262.50/M | PBRC-3.58HR 
3.68 |478-5189-1-ND NEW! 47 41 — 32 |478-5189-2-ND NEW!)2,000) 219.00/M | PBRC-3.68BR 
4.00  |478-2107-1-ND 56 49 38 |478-2107-2-ND 2,000} 262.50/M | PBRC-4.00HR 
4.00 _|478-5190-1-ND NEW! 47 41 _—=.32 |478-5190-2-ND NEW!|2,000| 219.00/M | PBRC-4.00BR 
4.19  |478-2108-1-ND 56 49 38 /478-2108-2-ND 2,000} 262.50/M | PBRC-4.19HR 
1 6.00 |478-2109-1-ND 56 49 38 |478-2109-2-ND 2,000} 262.50/M | PBRC-6.00HR 
8.00 |478-2110-1-ND 56 49 38 /478-2110-2-ND 2,000} 262.50/M | PBRC-8.00HR 
8.00 |478-5191-1-ND NEW! 54 48 37 |478-5191-2-ND NEW!/2,000| 254.00/M | PBRC-8.00BR 
10.00 [478-2111-1-ND 94 82 63 |478-2111-2-ND 2,000| _437.50/M | PBRC-10.00HR 
[25 e 2.5 r 12.00 |478-2112-1-ND 94 82 63 )478-2112-2-ND 2,000} 437.50/M | PBRC-12.00HR 
16.00 |478-2113-1-ND 94 82 63 |478-2113-2-ND 2,000} 437.50/M | PBRC-16.00HR 
20.00 |478-2114-1-ND 94 82 63 |478-2114-2-ND 2,000| _437.50/M | PBRC-20.00HR 
4.00  |478-4580-1-ND 56 49 ~ .45 |478-4580-2-ND 3,000} 263.00/M | PBRC4.00MR50X000 
9 5.00 |478-4581-1-ND 56 49 ~ .45 |478-4581-2-ND 3,000} 263.00/M | PBRC5.0OMRS0X000 
6.00 |478-4582-1-ND 56 49 45 |478-4582-2-ND 3,000} 263.00/M | PBRC6.0OMRS0X000 
7.37 _ |478-4583-1-ND 56.49 45 |478-4583-2-ND 3,000| _263.00/M | PBRC7.37MR50X000 
PRQC Series 
3 8.00 |478-4584-1-ND 56.49 45 [478-4584-2-ND 3,000| _263.00/M | PRQC8.00SR5010X000 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1419 


INVA 


PARS Series (SAW Resonators) 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
= Features: Low profile * Highly reliable SMD ceramic package * Excellent temperature characteristics 

4-1.0 +0.2> 5 Applications: * Keyless entry systems (automotive) * Garage door openers * Security systems ¢1 port 
type SMD resonator 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
1 (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 


315.00 | 478-2115-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2115-2-ND 840.00/M | PARS315.00K04R 
418.00 | 478-2116-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2116-2-ND 840.00/M | PARS418.00K04R 
433.92 | 478-2117-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2117-2-ND 840.00/M | PARS433.92K04R 


Sanovator 
ta Electronics 


Murata Electronics 


Ceramic Resonators - Surface Mount Digi@Reel” |) foKs | 
Pee Operating | Digi-Key Sas. Tape & Reel* [Murata 
Fig.| (MHz) | Temperature | Part No. i 10 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
l= 6.6 max.» i CSTCC-G Series - Commercial 
i t 2.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1193-1-ND 68 57 -44 |2,000| 341.00/M |CSTCC2M00G53-RO 
B® ty "| 358 | 20° - 80°C | 490-1194-1.ND 55 46 .36 [2,000] 27700/M |CSTCC3M58G53-RO 
0.45(ref.) (X3 ples.) 12.5 '25° CSTCC-G Series - Industrial 
1 2.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1216-1-ND 71 61 -48 [2,000] 283.00/M |CSTCC2M00G53Z-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Commercial 
8.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1195-1-ND 50 42 -33 [3,000] 251.00/M |CSTCE8M00G55-RO 
2 | 10.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1196-1-ND 50 42 -33 [3,000] 251.00/M |CSTCE10M0G55-RO 
12.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1197-1-ND 50 42 -33 [3,000] 251.00/M |CSTCE12M0G55-RO 
j=3.0 maxe) 0404 No 4.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1200-+-ND 45 38 30 ]3,000] 22700/M [CSTCR4M00G53-RO 
A 0.7 yoiy te 4.19 | -20°C ~ 80°C | 490-1201-1-ND 45 38 -30 [3,000] 227.00/M |CSTCR4M19G53-RO 
0.5 (ref.) *1 Rl oe aR) fp ft 3 4.91 | -20°C ~ 80°C | 490-1202-1-ND 48 40 -31 |3,000] 238.00/M |CSTCR4M91G53-RO 
5.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1203-1-ND 48 40 -31 |3,000] 238.00/M |CSTCR5M00G53-RO 
6.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1204-1-ND 45 38 -30 [3,000] 227.00/M |CSTCR6M00G53-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Industrial 
8.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1219-1-ND 53 44 -35 |3,000] 265.00/M |CSTCE8M00G55Z-RO 
2 | 10.00 |-40°C ~ 125°C | 490-4715-1-ND 59 52 -48 |3,000] 278.00/M )CSTCE10M0G55Z-RO 
12.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1220-1-ND 53 44 -35 |3,000] 265.00/M |CSTCE12M0G55Z-RO 
4.1 max. 4.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1217-1-ND 48 40 -32 |3,000] 193.00/M |CSTCR4M00G53Z-RO 
ral 15 i 4.19 | -20°C ~ 80°C | 490-4718-1-ND 60 52 -48 |3,000| 278.00/M |CSTCR4M19G53Z-RO 
ara HS Uetl BS tins) va Fait 3 | 4.91 | -20°C ~ 80°C | 490-4719-1-ND 60 52 48 |3,000] 278.00/M |CSTCR4M91G53Z-RO 
5.00 | -20°C ~ 80°C | 490-4720-1-ND 60 52 -48 |3,000] 278.00/M |CSTCR5M00G53Z-RO 
6.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1218-1-ND 48 40 -32 [3,000] 242.00/M |CSTCR6M00G53Z-RO 
CSTCE-V Series - Commercial 
2 16.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1198-1-ND 59 49 -38 |3,000] 294.00/M |CSTCE16MOV53-RO 
20.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1199-1-ND 59 49 -38 |3,000] 294.00/M |CSTCE20MOV53-RO 
CSTCE-V Series - Industrial 
2 16.00 | -40°C ~ 125°C | 490-4716-1-ND 61 54 -50 |3,000] 287.00/M |CSTCE16M0V53Z-RO 
20.00 |-40°C ~ 125°C | 490-4717-1-ND 61 53 -49 |3,000] 286.00/M |CSTCE20MOV53Z-RO 
CSTCW-X Series - Commercial 
4 24.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1205-1-ND 25 21 -16 /3,000} 123.00/M |CSTCW24M0X53-RO 
48.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1206-1-ND 25 21 -16 {3,000} 123.00/M |CSTCW48M0X51-RO 


* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


RoHS 


Operating Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Frequency | Temperature Part No. 1 10 100 | Part No. 
CSBLA Series - Commercial 
400.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1186-ND we 60 -47_ | CSBLA400KECE-BO 
455.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1187-ND 73 61 .47 | CSBLA455KEC8-BO 
1 480.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1188-ND 73 61 .47_ | CSBLA480KEC8-BO 
500.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1189-ND 73 61 -47_ | CSBLASO00KEC8-BO 
540.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1190-ND 70 59 -46 | CSBLA540KEC8-BO 
640.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1191-ND -60 50 -39 | CSBLA640KEC8-BO 
2 800.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1192-ND 93 .78 .60 | CSBLA800KJ58-BO 
1.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1185-ND 20d 76 -59 | CSBLA1M00J58-BO 
CSTLS Series - Commercial 
3.58MHz -20°C ~ 80°C 490-1207-ND or .23 18 | CSTLS3M58G53-BO 
4.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1208-ND 26 22 .17 | CSTLS4M00G53-BO 
4.19MHz -20°C ~ 80°C 490-1209-ND 27 .23 18 | CSTLS4M19G53-BO 
3 5.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1210-ND 27 .23 .18 | CSTLS5M00G53-BO 
6.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1211-ND 27 23 -18 | CSTLS6M00G53-BO 
8.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1212-ND 26 22 .17 | CSTLS8M00G53-BO 
10.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1213-ND .28 24 .19 | CSTLS10M0G53-BO 
16.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1214-ND 50 42 -32 | CSTLS16MOX55-BO 
4 20.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1215-ND 56 47 -37_ | CSTLS20M0X53-BO 
50.00MHz -20°C ~ 80°C 490-2606-ND 56 47 -37_ | CSTLS50M0X51-BO 
CSTLS Series - Industrial 
+7 =3.5#1.0 (16.00 - 32.99MHz) 4.00MHz | -40°C ~ 125°C | 490-1221-ND 29 24 19 | CSTLS4M00G53Z-BO 
T = 3.01.0 (33.00 - 70.00MHz) 3 6.00MHz | -40°C ~ 125°C | 490-1222-ND 32 27 .21 | CSTLS6MO0G53Z-BO 
8.00MHz | -40°C ~ 125°C 490-1223-ND 29 25 -19 | CSTLS8M00G53Z-BO 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1420 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sanovator 


i Hctenics Ceramic Filters Reel’ 


Murata Electronics 


SFECV10M7 Series for FM receivers are monolithic type ceramic filters which utilize the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic. 


Fig. 1 — SFECV Fig. 2 — SFSCE Fig. 3 — SFECF Fig. 4 — SFELF and SFVLF Fig. 5 — SFKLF 
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(4): Input 
(4): Input (2): Ground (3) (2) (1) 
(2): Output ‘ 
ONaAg a ae | chee | 
Bottom Electrode i (6): Output (3): Output (3): Output 
Insertion Input/Output Cut Tape 
Frequency | Attenuation (Min) | Bandwidth Loss Attenuation | Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(MHz) @ Frequency (kHz) (dB) (dB) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SFECV 
10.7 +30kHz | 20dB @ 320kHz 110 6 35 330/330 490-1229-1-ND 1.29 1.12 87 490-1229-2-ND 2,000 603.00/M | SFECV10M7KA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 380kHz 150 5.5 35 330/330 490-1230-1-ND 99 86 66 490-1230-2-ND 2,000 461.00/M | SFECV10M7JA00-RO 
10.7 +40kHz | 20dB @ 950kHz 500 2 20 470/470 490-1231-1-ND 2.08 1.81 1.39 490-1231-2-ND 2,000 971.43/M | SFECV10M7CQ0C01-RO 
Fig. 2— SFSCE 
10.7 20dB @ 2.2MHz 500 2 30/25 470/470 490-4675-1-ND 1.88 1.64 1.51 490-4675-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WFO03-RO 
10.7 20dB @ 1.8MHz 400 1.5 30/25 470/470 490-4676-1-ND 1.88 1.64 1.51 490-4676-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WF04-RO 
10.7 20dB @ 1.7MHz 325 1.5 40/30 470/470 490-4677-1-ND 1.88 1.64 1.51 490-4677-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WFO05-RO 
Fig. 3 — SFECF 
10.7 20dB @ 990kHz 150 6 20 330/330 490-4678-1-ND 1.26 1.10 1.01 490-4678-2-ND 2,000 587.00/M | SFECF10M7DF00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 700kHz 330 3 30 330/330 490-4679-1-ND 1.25 1.08 1.00 490-4679-2-ND 2,000 581.00/M | SFECF10M7EA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 590kHz 280 3 30 330/330 490-4680-1-ND 81 70 65 490-4680-2-ND 2,000 376.00/M | SFECF10M7FA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 510kHz 230 3.5 30 330/330 490-4681-1-ND 83 73 67 490-4681-2-ND 2,000 389.00/M | SFECF10M7GA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 470kHz 180 4 30 330/330 490-4682-1-ND 83 72 67 490-4682-2-ND 2,000 385.00/M | SFECF10M7HAOO-RO 
Fig. 4 — SFELF 
10.7 20dB @ 950kHz 175 3 20 470/470 490-4705-ND 64 53 At = = — | SFELF10M7DF00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 680kHz 330 4 30 330/330 490-4706-ND A5 38 29 = = — | SFELF10M7EA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 650kHz 280 4 30 330/330 490-4707-ND 31 26 20 = = — | SFELF10M7FA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 570kHz 230 4 40 330/330 490-4708-ND 31 26 20 = = — | SFELF10M7GA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 520kHz 180 iA 40 330/330 490-4709-ND 36 30 23 = = — | SFELF10M7HAO0-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 360kHz 150 4.5 35 330/330 490-4710-ND 43 36 28 — — — | SFELF10M7JAAO-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 350kHz 110 7 45/30 330/330 490-4711-ND 64 53 Al = = — | SFELF10M7KABO-BO 
Fig. 4 — SFVLF 
10.7 — 25 5.5 30 330/330 490-4712-ND 1.99 1.65 1.28 = = — | SFVLF10M7LF00-BO 
10.7 20dB @ 135kHz 13 5 35 330/330 490-4713-ND 2.02 1.68 1.31 = = — | SFVLF10M7MFO00-BO 
Fig. 5 — SFKLF 
10.7 +15kHz 20dB @ 95kHz 20 6 24 600/600 490-4714-ND 2.77 2.30 1.79 = _ — | SFKLF10M7NLOO-BO 


Ceramic Discriminator 


CDSCB and CDALF Series: 
They form a resonator on a piezoelectric ceramic substrate. In combination with ICs, these types obtain stable demodulation characteristics in a wide bandwidth. 


0.4 (ref.) 0.4 (ref. 


Min. Cut Tape 
Frequency | Recovered Digi-Key Price Each Digi-Key depe.endieel Murata 
Fig. (MHz) Audio Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

40mV 490-4721-1-ND 1.15 1.00 92 490-4721-2-ND 2,000 534.00/M CDSCB10M7GA042-RO 

67mV 490-4723-1-ND 92 .80 .74 490-4723-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA085-RO 

75mV 490-1240-1-ND 86 72 56 490-1240-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA119-RO 

75mV 490-4726-1-ND 92 -80 74 490-4726-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA135-RO 
1 107 75mV 490-4727-1-ND 1.03 -90 83 490-4727-2-ND 2,000 480.00/M CDSCB10M7GA135S-RO 
7 110mV 490-4725-1-ND 92 -80 74 490-4725-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA105A-RO 

130mV 490-4724-1-ND 92 -80 .74 490-4724-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA096-RO 

= 490-4722-1-ND 1.02 89 82 490-4722-2-ND 2,000 475.00/M CDSCB10M7GA061-RO 

= 490-4728-1-ND 1.02 89 82 490-4728-2-ND 2,000 475.00/M CDSCB10M7GF123-RO 
= 490-4729-1-ND 1.10 96 89 490-4729-2-ND 2,000 515.00/M CDSCB10M7GF123S-RO 

50mV 490-4730-ND .84 -70 54 = _ = CDALF10M7GA042-B0 

70mV 490-4732-ND 51 43 .33 = = = CDALF10M7GA085-BO 

2 10.7 110mV 490-4733-ND 86 72 56 = = = CDALF10M7GA096-BO 
130mV 490-4734-ND 86 72 56 = = _ CDALF10M7GA105A-BO 

180mV 490-4731-ND 68 57 44 = = = CDALF10M7GA084-BO 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Ceramic Resonators - Leaded 


Features: * The FCR series provide a high degree of stability between the quartz oscillator and the LC or RC oscillating circuits. Temperature 
characteristics: -20°C ~ 85°C 
Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing TDK 
Fig. (MHz) Part No. if 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
FCR Series 
1 16.00 445-1646-ND* 39 3.24 25.13 = a FCR16.0M2G 
4.00 445-1642-ND* -30 2.51 19.50 — = FCR4.0M5 
4.19 445-1643-ND* -30 2.51 19.50 — = FCR4.19M5 
2 6.00 445-1644-ND* -30 2.51 19.50 — = FCR6.0M5 
8.00 445-1645-ND* 31 2.56 19.87 — = FCR8.0M5 
4.00 445-1638-ND* 31 2.56 19.87 — = FCR4.0MC5 
4.19 445-1639-ND* 31 2.56 19.87 = = FCR4.19MC5 
. 6.00 445-1640-ND* 31 2.56 19.87 — = FCR6.0MC5 
8.00 445-1641-ND* -33 2.71 21.00 _ = FCR8.0MC5 
16.00 445-2568-1-ND 34 3.08 25.63 445-2568-2-ND 171.00/M FCR16.0M6T 
18.00 445-2569-1-ND 34 3.08 25.63 445-2569-2-ND 171.00/M FCR18.0M6T 
4 18.43 445-2570-1-ND 34 3.08 25.63 = = FCR18.43M6T 
24.00 445-2571-1-ND 34 3.08 25.63 445-2571-3-NDt 171.00/M FCR24.0M6T 
25.00 445-2572-1-ND 34 3.08 25.63 = = FCR25.0M6T 


* Bulk Packaging 


Ceramic Resonators - Surface Mount 


Features: 


+ Tape and Box Packaging 


Digi@Reel° 


ioHS 


¢ The CCR Series are thin type ceramic chip resonators. 3rd overtone thickness mode elements are used for the 16.93 ~ 50MHz band. 


* Built-in load capacitance 
Specifications: 


¢ Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
CCR Series 
0.5 3 ples. 16.93 445-1648-1-ND 63 55 43 445-1648-2-ND 294.58/M CCR16.93MXC7T 
| 20.00 445-1649-1-ND 63 55 43 445-1649-2-ND 294.58/M CCR20.0MXC7T 
27 25.00 445-1650-1-ND 63 55 A3 445-1650-2-ND 294.58/M CCR25.0MXC7T 
| 30.00 445-1651-1-ND -60 52 40 445-1651-2-ND 280.00/M CCR30.0MXC7T 
33.86 445-1652-1-ND -60 52 40 445-1652-2-ND 280.00/M CCR33.86MXC7T 
48.00 445-1654-1-ND 1.09 95 73 445-1654-2-ND 507.50/M CCR48.0MXC7A15T 


[%s TOKO Ceramic Resonators - Surface Mount 


Features: 

TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force (stress) into an electrical signal or 
converting an electrical signal into a mechanical force. 

The ceramic resonator is a thin section of piezoelectric ceramic material, such as quartz, whose sides are metallized into a 
corresponding pair of electrodes and upon the application of current produce a lengthwise vibration. 


Output Oscillating External Digi-Key Brice Each Toko 
1/5y - PD4069 Frequency Components Part No. u 10 100 Part No. 
+5V CRK Type 
Ceramic Element 

Capacitors 400kHz +1% C1-560pF, C2-200pF | TK9940-ND 1.88 1.52 .94 | BP11DCRK400 
A Pin Configuration 

= SAW Bandpass 1 Input 

I" Fil 2 Input - Ground 
I ters T ats 3 Chip Carrier - Ground 
E P Cc fe] Ss 0.34.) F 4 Output 
5. Output 
Frequency Insertion Loss Bandwidth Price Each Epcos 
Fig. (MHz) (dB) (MHz) 1 25 50 100 Part No. 
495-1952-5-ND 9.56 8.29 765 6.37 B39438X6964M100 
1 43.75 14.8 6 

495-1953-5-ND 3.19 2.77 2.55 2.13 B39438X6964N201 

14.7 6 495-1691-5-ND. 9.56 8.29 765 6.37 B39440X6965N201 
2 44 16.2 8 495-1954-5-ND 16.88 14.63 13.50 11.25 B39440X6855M100 

20 6.5 495-1690-5-ND 8.04 6.98 6.44 5.37 B39440X6941N201 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1422 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a 
—- SAW Filters - Surface Mount 


E P Cc (eo) =) Tighter tolerances are available upon request. 
Fre- i 5 
quency Passband paeerilon Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Epcos 
Fig. | (MHz) (MHz) (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
312.2 311.9 ~ 312.5 1.8 | 495-2354-1-ND 2.07 1.86 1.56 | 495-2354-2-ND 9,000 965.00/M | B39311B3712U410 
315 314.7 ~ 315.3 1.7 | 495-1667-1-ND 2.07 1.86 1.56 | 495-1667-2-ND 9,000 965.00/M ) B39321B3711U410 
315 | 314.85 ~ 315.15 2.4 | 495-2619-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-2619-2-ND 9,000 1164.00/M | B39321B3731H110 
433.92 | 433 ~ 434.71 2.0 | 495-1870-1-ND 2.07 1.86 1.56 | 495-1870-2-ND 9,000 916.00/M ) B39431B3710U410 
433.92 | 433.7 ~ 434.14 2.4 | 495-3691-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3691-2-ND 9,000 1086.00/M | B39431B3730H110 
433.92 | 433.7 ~ 434.14 2.2 | 495-3693-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3693-2-ND 9,000 1086.00/M | B39431B3736H110 
400 | 399.875 ~ 400.125) 2.3 | 495-3923-1-ND NEW! 1.29 117 .97 | 495-3923-2-ND NEW!| 9,000 602.00/M ) B39401B3742H110 
1 864 862.5 ~ 865.5 4.0 | 495-2353-1-ND 1.50 1.35 1.13 | 495-2353-2-ND 9,000 700.00/M ) B39861B3563U410 
868.3 | 868.15 ~ 868.45 3.2 | 495-3692-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3692-2-ND 9,000 1086.00/M | B39871B3734H110 
869 868 ~ 870 2.4 | 495-2361-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-2361-2-ND 9,000 1086.00/M_| B39871B3715U410 
915 902 ~ 928 2.9 | 495-1674-1-ND 1.08 98 81 | 495-1674-2-ND 9,000 503.00/M | B39921B3588U410 
916 | 914.25 ~ 917.75 2.4 | 495-3690-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3690-2-ND 9,000 1086.00/M | B39921B3718U410 
1575.42 | 1574.22 ~ 1576.62} 1.3 | 495-2363-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-2363-2-ND 9,000 1086.00/M | B39162B3520U410 
1575.42 | 1574.42 ~ 1576.42} 3.2 | 495-3689-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3689-2-ND 9,000 1086.00/M | B39162B3521U410 
1575.42 | 1574.22 ~ 1576.62| 3.3 | 495-3699-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3699-2-ND 9,000 1396.00/M_| B39162B4050U510 
2_ | 1575.42 | 1574.22 ~ 1576.62 | 1.3 | 495-2341-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-2341-2-ND 9,000 1086.00/M_ | B39162B4060U810 
303.8 | 303.62 ~ 303.98 3.0 | 495-2325-1-ND 3.62 3.26 272 |= _ — | B39301B3553U310 
311.06 | 310.94 ~ 311.18 2.0 | 495-2326-1-ND 3.62 3.26 2.72 | 495-2326-2-ND 3,000 1808.00/M | B39311B3577U310 
315 | 314.84 ~ 315.16 21 | 495-2329-1-ND 3.36 3.03 2.52 | _ — | B39321B3751U310 
315 314.9 ~ 315.1 3.3 | 495-2327-1-ND 3.87 3.49 2.91 | 495-2327-2-ND 3,000 1937.00/M | B39321B3576U310 
345.03 | 344.9 ~ 345.1 2.0 | 495-2330-1-ND 3.62 3.26 2.72 _| 495-2330-2-ND 3,000 1808.00/M | B39351B3559U310 
433.42 | 433.31 ~ 433.53 3.3 | 495-2332-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-2332-2-ND 3,000 1170.00/M | B39431B3567U310 
3 433.92 | 433.76 ~ 434.08 2.0 | 495-2335-1-ND 3.36 3.03 2.52 | 495-2335-2-ND 3,000 1679.00/M | B39431B3750U310 
433.92 | 433.83 ~ 434.01 3.4 | 495-2289-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-2289-2-ND 3,000 1170.00/M | B39431B3575U310 
433.96 | 433.8 ~ 434.12 2.2 | 495-2359-1-ND 1.86 1.68 1.40 | 495-2359-2-ND 3,000 930.00/M ) B39431B3555U310 
434.42 | 434.26 ~ 434.58 2.0 | 495-2336-1-ND 3.36 3.03 2.52 | 495-2336-2-ND 3,000 1679.00/M_| B39431B3757U310 
868.3 868.2 ~ 868.4 4.2 | 495-2337-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-2337-2-ND 3,000 1170.00/M | B39871B3574U310 
868.39 868 ~ 868.78 2.7 | 495-1961-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-1961-2-ND 3,000 1170.00/M | B39871B3570U310 
868.69 | 868 ~ 869.38 3.1 | 495-2338-1-ND 3.87 3.49 2.91 | 495-2338-2-ND 3,000 1937.00/M | B39871B3571U310 
869.69 | 869.2 ~ 870.18 2.8 | 495-2339-1-ND 3.87 3.49 2.91 | 495-2339-2-ND 3,000 1937.00/M_| B39871B3573U310 
312.2 | 312.05 ~ 312.35 1.9 | 495-2355-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-2355-2-ND 3,000 1550.00/M | B39311B3766Z810 
313.85 313.7 ~ 314 1.9 | 495-2356-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-2356-2-ND 3,000 1550.00/M | B39311B3768Z810 
315 314.5 ~ 315.5 2.7 | 495-2328-1-ND 1.77 1.60 1.33 | 495-2328-2-ND 3,000 885.00/M | B39321B3581Z810 
315 | 314.85 ~ 315.15 1.9 | 495-1668-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-1668-2-ND 3,000 1550.00/M | B39321B3761Z810 
315.15 315 ~ 315.3 1.9 | 495-2357-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-2357-2-ND 3,000 1550.00/M_| B39321B3763Z810 
315.5 | 315.35 ~ 315.65 1.9 | 495-2358-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-2358-2-ND 3,000 1550.00/M | B39321B3765Z810 
4 345 344.6 ~ 345.4 2.5 | 495-2352-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-2352-2-ND 3,000 1550.00/M | B39351B3583Z810 
433.92 | 433 ~ 434.71 2.8 | 495-2334-1-ND 1.77 1.60 1.33 | 495-2334-2-ND 3,000 885.00/M | B39431B3580Z810 
433.92 | 433.76 ~ 434.08 1.9 | 495-1672-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-1672-2-ND 3,000 1550.00/M | B39431B3760Z810 
433.92 | 433.645 ~ 434.195 | 2.0 _|_495-3694-1-ND 3.36 3.03 2.52 | 495-3694-2-ND 3,000 1679.00/M_ | B39431B3780Z810 
433.92 | 433.86 ~ 433.98 3.6 | 495-3695-1-ND 3.36 3.03 2.52 | 495-3695-2-ND 3,000 1679.00/M | B39431B3790Z810 
460 450 ~ 470 2.0 | 495-3924-1-ND NEW! = 1.95 1.76 1.47 | 495-3924-2-ND NEW!| 3,000 975.00/M | B39461B3590Z810 
868.3 868 ~ 868.6 3.1 | 495-1673-1-ND 3.36 3.03 2.52 | 495-1673-2-ND 3,000 1679.00/M | B39871B3762Z810 
914.7 913.9 ~ 915.5 4.0 | 495-2340-1-ND 3.10 2.79 2.33 | 495-2340-2-ND 3,000 1550.00/M_| B39921B3705Z810 
942.5 925 ~ 960 1.4. | 495-1875-1-ND 1.56 1.41 1.17 | 495-1875-2-ND 9,000 780.00/M | B39941B7837K410 
1575.42 | 1574.42 ~ 1576.42} 0.5 | 495-1880-1-ND 1.59 1.44 1.20 | 495-1880-2-ND 9,000 742.00/M | B39162B9000C710 
5 1575.42 | 1574.42 ~ 1576.42} 0.75 | 495-3913-1-ND NEW! = 1.59 1.44 1.20 | 495-3913-2-ND NEW!| 9,000 742.00/M | B39162B7839K410 
1575.42 | 1574.42 ~1576.42| 1.2 | 495-3914-1-ND NEW! = 1.59 1.44 1.20 | 495-3914-2-ND NEW!| 9,000 742.00/M | B39162B7840C710 
2140 2110 ~ 2170 2.6 | 495-1873-1-ND 1.83 1.65 1.38 | 495-1873-2-ND 9,000 854.00/M | B39212B7835C710 
2441.75| 2400 ~ 2483.5 2.2 | 495-3918-1-ND NEW! = 2.25 2.03 1.69 | 495-3918-2-ND NEW!| 9,000 1050.00/M_| B39242B7841C710 
6 | 2140 2110 ~ 2170 2.4 | 495-2629-1-ND 1.62 1.46 1.22 | 495-2629-2-ND 9,000 756.00/M_| B39212B7750C810 
7 | 1575.42] 1574.22 ~ 1576.62 | 2.8 | 495-3696-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3696-2-ND 9,000 1086.00/M_ | B39162B4059U810 
g | 1575.42] 1574.42 ~ 1576.42) 0.9 | 495-3908-1-ND NEW! = 1.17 1.06 .88 | 495-3908-2-ND NEW!| 9,000 546.00/M | B39162B9037E910 
1575.42 | 1574.42 ~ 1576.42 | 1.2 | 495-3909-1-ND NEW! 1.59 1.44 1.20 | 495-3909-2-ND NEW!| 9,000 742.00/M_ | B39162B9080L310 
1575.42 | 1574.42 ~1576.42| 0.6 | 495-3910-1-ND NEW! = 2.10 1.89 1.58 | 495-3910-2-ND NEW!| 6,000 980.00/M | B39162B9415K610 
1575.42 | 1574.42 ~ 1576.42} 0.9 | 495-3911-1-ND NEW! 1.89 171 1.42 | 495-3911-2-ND NEW!| 6,000 882.00/M | B39162B9416K610 
1575.42 | 1574.42 ~ 1576.42| 1.4 1.05 95 79 | 495-3912-2-ND NEW! 6,000 490.00/M | B39162B9417K610 
9 | 2450 2400 ~ 2500 22 87 79 66 | 495-3915-2-ND NEW!| 6,000 406.00/M | B39252B9430M410 
2450 2400 ~ 2500 24 1.59 1.44 1.20 | 495-3916-2-ND NEW!| 6,000 742.00/M | B39252B9429K610 
2441.75) 2400 ~ 2483.5 2.0 | 495-3919-1-ND NEW! 87 79 66 | 495-3919-2-ND NEW!) 15,000 154.00/M | B39242B9413K610 
2441.75| 2400 ~ 2483.5 2.0 | 495-3920-1-ND NEW! 1.05 95 79 | 495-3920-2-ND NEW!| 6,000 490.00/M_| B39242B9410K610 


Fig.9 NEW! 
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Applications: The front-end SAW filter in the receiver eliminates interference from the incoming RF signal, thus increasing selectivity and sensitivity in short-range devices. 
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SAW Resonators - Surface Mount Digi@Reel’ 
Applications: In remote control applications, SAW resonators provide stable frequencies for the RF carrier signal to transmit data over a 
range of 10-300m or for the local oscillators of superhet receivers. Note: Tighter tolerances are available upon request. 
No. of Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Epcos 
Fig. | Ports (MHz) Part No. 10 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
315 495-3698-1-ND Gl 1.54 1.29 495-3698-2-ND 9,000 797.00/M B39321R961H110 
1 1 433.92 495-2380-1-ND 50 1.36 1.13 495-2380-2-ND 9,000 701.00/M B39431R900U410 
433.92 495-2392-1-ND 71 1.54 1.29 495-2392-2-ND 9,000 854.00/M B39431R960H110 
433.92 495-2381-1-ND 30 1.17 98 495-2381-2-ND 3,000 605.00/M B39431R980U410 
1 314.875; 315.125 495-2368-1-ND* 4.54 4.09 3.41 495-2368-2-ND* 3,000 2271.00/M B39311R771U310 
433.81; 434.06 495-2377-1-ND* 4.54 4.09 3.41 495-2377-2-ND* 3,000 2271.00/M B39431R770U310 
311.063 495-2344-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2344-2-ND 3,000 1215.00/M B39311R2710U310 
315 495-2346-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2346-2-ND 3,000 1215.00/M B39321R2704U310 
2 418.05 495-2375-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2375-2-ND 3,000 1215.00/M B39421R2702U310 
2 433.92 495-2349-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2349-2-ND 3,000 1215.00/M B39431R2701U310 
804.5 495-2384-1-ND 2.43 2.19 1.83 = — _ B39801R2712U310 
868.35 495-2385-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2385-2-ND 3,000 1215.00/M B39871R2711U310 
915 495-1675-1-ND 1.77 1.60 1.33 = — = B39921R2706U310 
303.825 495-2365-1-ND 1.50 1.36 1.13 495-2365-2-ND 3,000 752.00/M B39301R807H210 
304.3 495-2343-1-ND 2.22 2.01 1.67 = _— _ B39301R852H210 
314.5 495-2367-1-ND 2.22 2.01 1.67 495-2367-2-ND 3,000 1112.00/M B39311R854H210 
315 495-1669-1-ND 99 90 15 495-1669-2-ND 3,000 495.00/M B39321R801H210 
315 495-2372-1-ND 99 90 5) 495-2372-2-ND 3,000 495.00/M B39321R821H210 
3 1 315.02 495-2345-1-ND 2.22 2.01 1.67 495-2345-2-ND 3,000 1112.00/M B39321R851H210 
433.42 495-2348-1-ND 99 90 AS 495-2348-2-ND 3,000 495.00/M B39431R806H210 
433.92 495-2378-1-ND 99 90 75 495-2378-2-ND 3,000 495.00/M B39431R820H210 
433.92 495-2350-1-ND 90 81 68 495-2350-2-ND 3,000 450.00/M B39431R880H210 
433.94 495-2379-1-ND 2.22 2.01 1.67 495-2379-2-ND 3,000 1112.00/M B39431R850H210 
868.35 495-3697-1-ND 4.54 4.09 3.41 495-3697-2-ND 3,000 2271.00/M B39871R858H210 


* 2 resonators in 1 housing 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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° 
ey) sumida Surface Mount Power Inductors 


Series CR43 


Features: ¢ Standard SMD small size power inductors * Non-shielded 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance | @20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
1.8H 0.0637 1.95 308-1118-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-1R8MC 
6.8uH 0.1312 0.95 308-1125-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-6R8MC 
8.2UH 0.1462 0.84 308-1126-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-8R2MC 
RoHS Compliant 
1.0HH 0.0487 2.56 308-1521-1-ND 1.10 1.00 7S 403.00/M | CR43NP-1ROMC 
1.4yH 0.0562 2.52 308-1522-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-1R4MC 
1.8uH 0.0637 1.95 308-1523-1-ND 1.10 1.00 715 403.00/M | CR43NP-1R8MC 
2.21H 0.0712 1.75 308-1524-1-ND 1.10 1.00 715 403.00/M | CR43NP-2R2MC 
3.31H 0.0862 1.44 308-1525-1-ND 1.10 1.00 15: 403.00/M | CR43NP-3R3MC 
3.91H 0.0937 1.33 308-1526-1-ND 1.10 1.00 75 403.00/M | CR43NP-3R9MC 
4.7uH 0.1087 1.15 308-1527-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-4R7MC 
6.8uH 0.1312 0.95 308-1528-1-ND 1.10 1.00 i) 403.00/M | CR43NP-6R8MC 
8.2\H 0.1462 0.84 308-1529-1-ND 1.10 1.00 75 403.00/M | CR43NP-8R2MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDPH4D19F 


Features: * Double-stacked flatwire windings allow for supercompact size and current 
handling efficiency * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (0) | Saturation Cut Tape T&R 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance @20°C) (A) Part No. 1 10 100) 1,000 | Part No. 
3.3HH 0.026 1.50 308-1315-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-3R3MC 
4.71H 0.030 1.15 308-1317-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-4R7MC 
6.8uH 0.040 1.00 308-1318-1-ND 149 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-6R8MC 
8.0uH 0.045 0.90 308-1319-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-8ROMC 
10H 0.052 0.80 308-1311-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-100MC 
15H 0.075 0.66 308-1312-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-150MC 
22\H 0.108 0.54 308-1313-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-220MC 
33H 0.160 0.43 308-1314-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-330MC 
47H 0.234 0.36 308-1316-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-470MC 


Digi@Reel° 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance @20°C) (A) Part No. a 10 50 1,500 Part No. 
120)1H 0.93 0.48 | 308-1287-1-ND 117 1.07.96 — | CR54-121KC 
1801H 1.38 0.38 |) 308-1291-1-ND 117 1.07.96 — | CR54-181KC 
RoHS Compliant 

10H 0.10 1.44 | 308-1530-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-100MC 
15H 0.14 1.30 | 308-1531-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-150MC 
18H 0.15 1.23 | 308-1532-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-180MC 
22uH 0.18 111 308-1533-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-220MC 
33H 0.23 0.88 |) 308-1535-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-330LC 
68H 0.46 0.61 308-1536-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-680KC 
220yH 1.57 0.35 | 308-1534-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-221KC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH5D18 


Features: * Low Profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite 


core * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


2.15 2.02.15 


(Bottom View) 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
4.1pH 0.042 1.95 | 308-1481-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-4R1NC 
5.4uH 0.056 1.60 | 308-1482-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-5R4NC 
10H 0.092 1.20 | 308-1479-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-100NC 
22H 0.215 0.80 | 308-1480-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-220NC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDH53 


Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core 


¢ Unshielded 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance @20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 | Part No. 
10H 0.16 1.23 308-1421-1-ND 99 91 68 | 504.00/M | CDH53NP-100LC 
100yH 157 0.37 308-1422-1-ND 99 91 68 | 504.00/M | CDH53NP-101JC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR54 


Features: ¢ Standard SMD small size power inductors * Non-shielded 


ogc 


DOWIS-OC 


2.2H~8.5uH 


10)1H~2201H 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR125 


Features: * Standard SMD power inductor * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 4 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida [ene e200) (A) aL: t il iW) aw eT 
Inductance @20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 Part No. 22uH 0.07 2.20 308-1020-1-ND 2.59 236 1.76 657.00 |CDR125-220MC 
2.2uH 0.0234 3.84 | 308-1295-1-ND 117 107 96 — | CR54-2R2MC RoHS Compliant 
3.3HH 0.0286 3.20 | 308-1299-1-ND 117 1.07 96 — | CR54-3R3MC 
7.6uH 0.0624 208 | 308-13081-ND 117 107 96 — | cR54-7Remc 10H 0.05 2.65 | 308-1426-1-ND 245 223 1.66 | 621.00 |COR125NP-100MC 
12uH 042 440 | 308-1286-1-ND 147 107 96 — | crs4-t20mc 22uH 0.07 2.20 | 308-1428-1-ND 245 2.23 1.66 | 621.00 |CDR125NP-220MC 
39u1H 0.32 0.80 | 308-1298-1-ND 117 107 .96 — | CR54-390LC 100yH 0.25 1.05 308-1427-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 |CDR125NP-101MC 
S6yH 0.42 0.68 | 308-1303-1-ND 1.17 1.07 96 —_|_GR54-560KC * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH62B 


Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core »* EMI shielding to 
minimize crosstalk interference 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 | PartNo. 
2.9)1H 0.068 1.94 |308-1148-1-ND 96 88 65 — |CDRH62B-2R9NC 
27H 0.38 0.66 |308-1159-1-ND 96 88 65 486.00/M | CDRH62B-270MC 
RoHS Compliant 
2.91H 0.068 1.94 |308-1485-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-2RONC 
10H 0.15 1.10  |308-1483-1-ND 1.28 147 87 468.00/M | CDRH62BNP-100MC 
22H 0.34 0.74 |308-1484-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-220MC 
47H 0.69 0.50 |308-1486-1-ND 1.28 147 87 468.00/M | CDRH62BNP-470MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH6D28 


Features: * Low profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core * EMI shielding 


to minimize crosstalk interference 


3.0 WH ~ 6.0 pH 


7.3 wH ~ 100 pH 
Ss 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

Inductance | @20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 | Part No. 
7.3U1H 0.054 2410 | 308-1222-1-ND 1.10 100 75 — | CDRH6D28-7R3NC 
12\1H 0.070 1.55 | 308-1225-1-ND 110 100 75 — | CDRH6D28-120NC 
82H 0.390 0.60 | 308-1235-1-ND 1.10 100 75 — | CDRH6D28-820NC 

RoHS Compliant 

3.0uH 0.024 3.00 | 308-1495-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-3RONC 
3.91H 0.027 2.60 | 308-1496-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-3R9NC 
5.0u1H 0.031 2.40 | 308-1498-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-5RONC 
6.0uH 0.035 2.25 | 308-1499-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-6RONC 
7.3)1H 0.054 2.10 | 308-1500-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-7R3NC 
10H 0.065 1.70 | 308-1487-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-100NC 
12H 0.070 1.55 | 308-1489-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-120NC 
15)1H 0.084 1.40 | 308-1490-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-150NC 
18H 0.095 1.32 | 308-1491-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-180NC 
22uH 0.128 1.20 | 308-1492-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-220NC 
27uH 0.142 1.05 | 308-1493-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-270NC 
33uH 0.165 0.97 | 308-1494-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-330NC 
47H 0.238 0.80 | 308-1497-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-470NC 
82uH 0.390 0.60 | 308-1501-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-820NC 
100HH 0.535 0.54 | 308-1488-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-101NC 

* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 

Series CR75 [S Rois | 


Features: ¢ Standard SMD small size power inductors * Non-shielded 


Series CDR7D28MN 


Features: * DC supercomposition characteristic is extended by using a hybrid Ni-Zn/ 


Mn-Zi core * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (Q) | Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance @20°C) (A) Part No. ‘J 10 100 | 1,000 | PartNo. 
1.2uH 0164 5.90 308-1322-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00 | CDR7D28MNNP-1R2NC 
2.0UH 019 4.55 308-1324-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00 | CDR7D28MNNP-2RONC 
3.6uH 026 3.55 308-1326-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00 | CDR7D28MNNP-3R6NC 
4.6uH 030 3.30 308-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00 | CDR7D28MNNP-4R6NC 
6.8uH 037 2.90 308-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00 | CDR7D28MNNP-6R8NC 
8.0uH 040 2.60 308-1329-1-ND 1.92 1.75 1.30) 972.00 | CDR7D28MNNP-8RONC 
10pH 048 2.40 308-1320-1-ND 2.04 1.86 1.38} 972.00 | CDR7D28MNNP-100NC 
15yH 065 2.10 308-1321-1-ND 1.92 1.75 1.30} 972.00 | CDR7D28MNNP-150NC 
22\1H 096 1.65 308-1323-1-ND 2.04 1.86 1.38 | 972.00 | CDR7D28MNNP-220NC 
33H AST 1.35 308-1325-1-ND 2.04 1.86 1.38 | 972.00 | CDR7D28MNNP-330NC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH74 


Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core 


¢ EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) Part No. il 10 100 | 1,000 | Part No. 
10H 0.049 1.84 | 308-1502-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-100MC 
15H 0.081 1.47 | 308-1505-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-150MC 
18H 0.091 1.31 | 308-1507-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-180MC 
22\H 0.11 1.23 | 308-1509-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-220MC 
47H 0.26 0.88 | 308-1512-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-470MC 
56H 0.35 0.75 | 308-1514-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-560MC 
68H 0.38 0.69 | 308-1516-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-680MC 
100pH 0.61 0.60 | 308-1503-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-101MC 
1501H 0.88 0.46 = | 308-1506-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-151MC 
1801H 0.98 0.42 | 308-1508-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-181MC 
220uH 1.17 0.36 | 308-1510-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-221MC 
330pH 1.86 0.32 | 308-1511-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-331MC 
470yH 3.01 0.26 = | 308-1513-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-471MC 
560yH 3.62 0.23 | 308-1515-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-561MC 
1.0mH 6.00 0.18 | 308-1504-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-102MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR105 


Features: * Standard SMD power inductor * EMI shielding to minimize crosstalk 


interference 


10 pH ~ 220 pH 


POWMO C 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) Part No. iu 10 100 1,000 | Part No. 
10H 0.07 2.3 308-1537-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-100KC 
33H 0.13 1.2 308-1539-1-ND 1.28 1.17 87 648.00 | CR75NP-330KC 
47H 0.18 11 308-1540-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-470KC 
220H 0.96 0.49 308-1538-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-221KC 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance} @20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
CDR105 Series 
10H 0.06 2.53 308-1423-1-ND 1.99 1.81 1.35 378.00 | CDR105NP-100MC 
22uH 0.09 1.71 308-1425-1-ND 1.99 1.81 1.35 378.00 | CDR105NP-220MC 
100yH 0.35 0.80 308-1424-1-ND 1.99 1.81 1.35 378.00 | CDR105NP-101MC 
CD105 Series 
100yH 0.35 0.97 308-1415-1-ND 2.88 2.62 1.95 549.00 | CD105NP-101KC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH104R 


Features: * R-series SMD power inductors with low AC and DC resistance characteristics * EMI shielding to 
minimize crosstalk interference 


[Al | ie 6a Se! 
10.2 77 
Nees | 
< + [3.0 12 2 2 2 
| 2.5H~10uH 22uH~33uH 47uH~330pH 
Inductance | D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
@100kHz | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
W @20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. 
2.51H 10.5m 7.50 | 308-1276-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104R-2R5NC 
47H 128m 2.10 | 308-1280-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104R-470NC 
RoHS Compliant 
2.51H 10.5m 7.50 | 308-1432-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-2R5NC 
3.81H 13.0m 6.00 | 308-1434-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-3R8NC 
10H 35m 4.40 | 308-1429-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-100NC 
22H 73m 2.90 | 308-1431-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-220NC 
33H 93m 2.30 | 308-1433-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-330NC 
47H 128m 2.10 | 308-1435-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-470NC 
100HH 304m 1.35 | 308-1430-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-101NC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH127/LD 


Features: * Low DCR direct drop-in version of Sumida’s most popular series, 


CDRH127 ¢ Shielded 


Digi@pReel* 
D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
Induc- | (Maximum |Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
tance | @20°C) (A) _| Part No. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
56H 0.11 1.70 | 308-1055-1-ND 213 1.94 1.44 — | CDRH125-560MC 
82H 0.14 1.40 | 308-1057-1-ND 213 1.94 1.44 — | CDRH125-820MC 
150H 0.23 1.00 | 308-1060-1-ND 2.13 1.94 1.44} 540.00 | CDRH125-151MC 
820u1H 1.34 0.43 | 308-1069-1-ND 213 1.94 1.44 — | CDRH125-821MC 
RoHS Compliant 

1.3H 0.012 8.00 | 308-1444-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-1R3NC 
21H 0.014 7.00 | 308-1447-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-2R1NC 
5.8u1H 0.021 4.40 | 308-1453-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-5R8NC 
10H 0.029 4.60 | 308-1543-1-ND NEW! 96 88 65 | 243.00 ) CDRH125/LDNP-100NC 
10H 0.025 4.00 | 308-1436-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-100MC 
15y1H 0.035 4.00 | 308-1546-1-ND NEW! 96 88 65 | 243.00 | CDRH125/LDNP-150MC 
15H 0.030 3.30 | 308-1440-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-150MC 
18H 0.034 3.00 | 308-1442-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-180MC 
22H 0.044 3.28 | 308-1547-1-ND NEW! 96 88 65] 243.00 | CDRH125/LDNP-220MC 
22\1H 0.036 2.80 | 308-1445-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-220MC 
33H 0.065 2.60 | 308-1548-1-ND NEW! 96 88 65 | 243.00 | CDRH125/LDNP-330MC 
33H 0.057 2.10 | 308-1448-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-330MC 
39)1H 0.068 2.00 | 308-1450-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-390MC 
47H 0.095 2.30 | 308-1549-1-ND NEW! 96 88 65 | 243.00 | CDRH125/LDNP-470MC 
47H 0.075 1.80 | 308-1451-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-470MC 
56H 0.11 1.70 | 308-1452-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-560MC 
68H 0.12 1.50 | 308-1454-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-680MC 
82\H 0.14 1.40 | 308-1455-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-820MC 
100yH 0.187 1.60 | 308-1544-1-ND NEW! 96 88 65 | 243.00 | CDRH125/LDNP-101MC 
100yH 0.16 1.30 | 308-1437-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-101MC 
1201H 0.17 1.10 | 308-1439-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-121MC 
150yH 0.23 1.00 | 308-1441-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-151MC 
180H 0.29 0.90 | 308-1443-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-181MC 
220\1H 0.40 0.80 | 308-1446-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-221MC 
3301H 0.51 0.68 | 308-1449-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-331MC 
820u1H 1.34 0.43 | 308-1456-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-821MC 
1.0mH 1.95 0.46 | 308-1545-1-ND NEW! 96 88 65 | 243.00 | CDRH125/LDNP-102MC 
1.0mH 1.53 0.40 | 308-1438-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 | CDRH125NP-102MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


10 pH ~ 56 pH 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current} Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.0HH 0.005 14.0 | 308-1334-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-1RONC 
10H 0.015 6.70 | 308-1330-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-100MC 
15H 0.0203 5.65 | 308-1333-1-ND 163° #149 1.11 513.00 | CDRH127/LDNP-150MC 
22H 0.028 4.70 | 308-1335-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-220MC 
27H 0.032 4.20 | 308-1336-1-ND 2.70 246 1.83) 513.00 | CDRH127/LDNP-270MC 
33H 0.041 3.90 | 308-1337-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-330MC 
39)1H 0.0465 3.50 | 308-1338-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-390MC 
47H 0.06 3.25 | 308-1339-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-470MC 
56H 0.069 2.90 | 308-1340-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-560MC 
68H 0.092 2.60 | 308-1341-1-ND 2.02 1.84 1.37) 513.00 | CDRH127/LDNP-680MC 
100yH 0.119 2.10 | 308-1331-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-101MC 
1.0mH 0.00115 | 0.70 | 308-1332-1-ND 2.03 1.85 1.38) 513.00 | CDRH127/LDNP-102MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH125 


Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core * EMI shielding to 
minimize crosstalk interference 


1.3 pH ~ 5.8 WH 
A | (dae 
76 11.8 
1 10 pH ~ 47 pH 
D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
Induc- | (Maximum |Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
tance | @20°C) (A) | Part No. 1 10 100} 500 | PartNo. 
1.3H 0.012 8.00 | 308-1040-1-ND 213° 1.94 144 — | CDRH125-1R3NC 
10H 0.025 4.00 | 308-1046-1-ND 213 1.94 1.44) 540.00 | CDRH125-100MC 
39y1H 0.068 2.00 | 308-1053-1-ND 213 1.94 1.44) 540.00 | CDRH125-390MC 


Series CDRH127 


Features: * SMD power inductors with electrodes directly 
minimize crosstalk interference 


attached to ferrite core * EMI shielding to 


3.5 WH ~ 56 pH 220 pH ~ 470 pH 
O70 
68 WH ~ 150 pH 
D.C.R. (0) Cut Tape T&R« 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
3.51H 0.0135 7.50 | 308-1073-1-ND 3.05 2.78 2.07 774.00 | CDRH127-3R5NC 
7.6H 0.0200 5.90 | 308-1076-1-ND 3.05 2.78 2.07 774.00 | CDRH127-7R6NC 
RoHS Compliant 

3.51H 0.0135 7.50 | 308-1470-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-3R5NC 
4.7H 0.0158 6.80 | 308-1473-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-4R7NC 
6.11H 0.0176 6.60 | 308-1476-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-6R1NC 
7.61H 0.0200 5.90 | 308-1477-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-7R6NC 
10H 0.0216 5.40 | 308-1457-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-100MC 
12H 0.0243 4.90 | 308-1459-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-120MC 
15H 0.0270 4.50 | 308-1461-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-150MC 
18u1H 0.0392 3.90 | 308-1463-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-180MC 
22\H 0.0432 3.60 | 308-1464-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-220MC 
27H 0.0459 3.40 | 308-1466-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-270MC 
33H 0.0648 3.00 | 308-1467-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-330MC 
39H 0.0729 2.75 | 308-1469-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 ) CDRH127NP-390MC 
47H 0.10 2.50 | 308-1471-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-470MC 
56H 0.11 2.35 | 308-1474-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 ) CDRH127NP-560MC 
68H 0.14 2.10 | 308-1475-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-680MC 
82uH 0.16 1.95 | 308-1478-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-820MC 
100yH 0.22 1.70 | 308-1458-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 ) CDRH127NP-101MC 
120H 0.25 1.60 | 308-1460-1-ND 3.27 2.97 2.21 738.00 | CDRH127NP-121MC 
150yH 0.28 1.42 | 308-1462-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-151MC 
220H 0.39 1.16 | 308-1465-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-221MC 
330uH 0.64 0.95 | 308-1468-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-331MC 
470uH 0.98 0.79 | 308-1472-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-471MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CEP125 


Features: * High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire 


technology * Non-shielded 


Series CDEP134 


Features: * High current handling and low DCR achieved in a small package with flat 


wire technology * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (Q)|Saturation Cut Tape T&R D.C.R. (0) Cut Tape T&R 
(Maximum| Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 
Inductance] @ 20°C) | (A) __| PartNo. 1 10 100 | 500 | PartNo. Inductance | @ 20°C) | (A) | PartNo. 1 10 100 | 500 _|Part No. 
osu | 0.0022 | 257 | 3084517-1-ND 387 352 262] 981.00 |CEP125NP-OR8NC-UD 0.66uH | 0.0025 | 29.0 | 308-1416-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-ORGNC-H 
1.0QuH | 0.0022 | 20.0 | 308-1519-1-ND 3.87 © 3.52-—-2.62| 981.00 |CEP125NP-1ROMC-HD ae ieee fe ai ie ane re Tage CREO ANKE 
1.0uH ) 0.0025 | 20.0 | 308-1518-1-ND 3.87 3.52 2.62) 981.00 |CEP125NP-1ROMC-H 36H 0.0120 | 125 | 308-1419-4-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-3R6MC-H 
1.5uH | 0.0022 ] 14.0 | 308-1520-1-ND 3.87 3.52 2.62 | 981.00 |CEP125NP-1R5MC-D 4.8uH | 0.0120 | 93 | 308-1420-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-4R8MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Common Mode Chokes 
NEW! Series CPFC6D36 


Features: 


Digi@pReel* 


¢ High impedance in wide range of frequency * Ideally used in DC line noise for LCD TV and PC 


D.C.R. (0) T&R* 
(Maximum Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
@20°C) (A) | Part No. fl 10 100 1,000 | Part No. 
0.02 2.5 |308-1557-1-ND 2.41 2.20 1.64 | 1224.00 | CPFC6D36NP-100M06 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Series CPFC74 


Features: ¢ Ideally used in CAN BUS, AV and OA equipment 


® 
Reel 


D.C.R. (0) T&R* 
(Maximum Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
@20°C) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.12 1.5 | 308-1558-1-ND Bile 1.07 80 594.00 | CPFC74NP-PS10H2A15 
0.12 2.0 | 308-1559-1-ND 1.17 1.07 80 594.00 | CPFC74NP-PSO2H2A20 
0.12 2.5 | 308-1560-1-ND AAT 1.07 80 594.00 | CPFC74NP-PSO3H2A25 
0.06 3.0 | 308-1561-1-ND Aelife 1.07 80 594.00 | CPFC74NP-PSO1H2A30 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Series CPFC805 


Features: 


* High impedance in wide range of frequency 
* Ideally used in DC line noise reduction for LCD TV and PC 


Digit Reel” 


D.C.R. (0) T&R* 
(Maximum Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
@20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.015 45 308-1562-1-ND 2.34 2.13 1.59 | 1188.00 | CPFC805NP-100M05 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Series CPFC85 


Features: 


* Ideally used as EMC common mode choke and xDSL CO transformer 


Digi@Reel° 


Induc- | D.C.R. (0) T&R* 

tance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

(Min.) | @20°C) (A) | Part No. i 10 100 | 1,000 | Part No. 

_ 0.02 5.65 | 308-1563-1-ND 2.06 1.88 1.40 | 1044.00| CPFC85NP-WHO4 
_ 0.02 4.00 | 308-1564-1-ND 2.06 1.88 1.40 | 1044.00| CPFC85NP-WHO7 
4.7MH 2.0 _ 308-1565-1-ND 2.06 1.88 1.40 | 1044.00| CPFC85NP-1M15 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series UUSLF 


Features: * Small size common mode choke 
Applications: * Multi-function telephone * AC adapter * FAX * Small size fluorescent light * VCR * TV 


D.C.R. (0) 
Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 

(Min.) @20°C) (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

4.7mH 1.6 340 308-1377-ND 1.23 1.02 79 | UUSLFNP-B472 


Series UUSLFH 


Features: * Small size common mode choke 
Applications: * Multi-function telephone * AC adapter * FAX * Small size fluorescent light * VCR * TV 


D.C.R. (0) 
Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 

(Min.) @20°C) (mA) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 

10.0mH 40 200 308-1392-ND 1.51 1.25 97 | UUSLFHNP-HB103 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Connection Options: 


COILTRONICS Digi@Ree! 
Parallel Connection: 


~B. 
OCTA-PAC®/ECONO-PAC™ Power - Dols the curen 
Inductors and Transformers (4 pics) 


These parts are commonly used in reference designs for manufacturers like Linear Technology, Texas 
Instruments, On-Semiconductor™, Maxim, National Semiconductor™, Fairchild Semiconductor®, 


Series Connection: | 


Analog Devices and many more. Dimensions (mm) Four oe 2 
Features: * Surface mount magnetics that can be used as single or coupled inductors or 1:1 Series D E 
transformers that provide isolation between two windings * OCTA-PACs are designed around high 
frequency, low loss MPP core material * ECONO-PACs are a lower cost version of OCTA-PACs offering CTX-1,-1P A 11.43 | 10.72 z 44 
high saturation flux density Applications: * Computer and portable power devices * LCD panels, DVD CTX-2,-2P E . 11.43 | 10.72 | 7, i . 1:1 Ratio Transformer: 1 
players * Inductor: DC-DC converters * Buck, boost, forward and resonant converters * Noise filtering CTX-3,-3P 13.97 | 12.50 : For isolation and some 3 
and filter chokes » Transformers: 1:1 300Vdc isolation, flyback, sepic Specifications: * Operating CTX-4,-4P 13.97 | 12.50 z flyback applications 2 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C (Range is application specific) Solder Reflow Temperature: 260°C Transformer 
for 10 seconds maximum 
Parallel Connection Series Connection 
Open Circuit) FullLoad | FullLoad | DC Resistance | Open Circuit | FullLoad | FullLoad | DC Resistance Cut Tape 
Inductance | Current DC |Inductance) Maximum Inductance | Current DC | Inductance Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
20% (WH) (A) Min. (WH) (0) 20% (WH) (A) Min. (WH) (0) Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
OCTA-PAC Series 
4.70 3.00 2.66 021 18.80 1.50 10.65 084 §13-1214-1-ND §.15 4.68 3.48 | 513-1214-2-ND 800 1740.00 | CTX5-2-R 
4.90 4.40 2.59 014 19.60 2.20 10.37 .056 §13-1215-1-ND 5.29 4.81 3.58 | 513-1215-2-ND 600 1341.00 | CTX5-4-R 
9.60 3.40 4.82 019 38.42 1.70 19.28 .078 513-1002-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1002-2-ND 600 1440.00 | CTX10-4-R 
10.00 1.90 4.85 044 40.00 95 19.40 176 513-1003-1-ND §.25 4.78 3.56 | 513-1003-2-ND 1,100 2220.00/M | CTX10-1-R 
10.58 2.50 5.18 031 42.30 1.25 20.72 125 513-1004-1-ND 5.50 5.00 3.72 _|_513-1004-2-ND 800 1860.00 | CTX10-2-R 
14.16 3.00 6.76 024 56.64 1.50 27.03 .096 513-1202-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1202-2-ND 600 1440.00 | CTX15-4-R 
19.60 1.00 11.54 146 78.40 50 46.15 583 §13-1203-1-ND §.25 4.78 3.56 | 513-1203-2-ND 1,100 2220.00/M | CTX20-1-R 
19.60 2.10 10.68 055 78.40 1.05 42.73 .220 513-1007-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1007-2-ND 600 1440.00 | CTX20-4-R 
20.18 1.50 10.76 078 80.74 715 43.04 312 513-1008-1-ND 5.61 5.10 3.80 | 513-1008-2-ND 800 1896.00 | CTX20-3-R 
20.73 1.30 12.36 107 82.91 65 49.46 426 513-1204-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1204-2-ND 800 1860.00 | CTX20-2-R 
25.92 2.00 13.32 063 103.68 1.00 53.27 253 §13-1207-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1207-2-ND 600 1440.00 | CTX25-4-R 
31.77 1.40 15.90 105 127.09 70 63.59 420 §13-1210-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1210-2-ND 800 1860.00 | CTX33-2-R 
32.86 96 19.69 083 131.42 48 78.77 331 §13-1012-1-ND 5.61 5.10 3.80 | 513-1012-2-ND 800 1896.00 | CTX33-3-R 
33.12 1.80 16.82 072 132.50 90 67.27 .287 §13-1211-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1211-2-ND 600 1440.00 | CTX33-4-R 
50.18 1.50 25.03 AN 200.70 15 100.11 443 513-1014-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1014-2-ND 600 1440.00 | CTX50-4-R 
50.63 64 29.34 365 202.50 32 117.38 1.461 §13-1212-1-ND §.25 4.78 3.56 | 513-1212-2-ND 1,100 2220.00/M | CTX50-1-R 
51.18 92 28.79 .210 204.73 AG 115.16 839 §13-1016-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1016-2-ND 800 1860.00 | CTX50-2-R 
67.08 1.20 35.29 157 268.32 60 141.15 630 §13-1216-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1216-2-ND 600 1440.00 | CTX68-4-R 
99.23 44 58.72 784 396.90 22 234.88 3.137 §13-1195-1-ND §.25 4.78 3.56 | 513-1195-2-ND 1,100 2220.00/M | CTX100-1-R 
99.23 92 54.56 302 396.90 AG 218.25 1.210 513-1198-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1198-2-ND 600 1440.00 | CTX100-4-R 
99.45 63 57.45 457 397.81 32 229.79 1.828 513-1196-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1196-2-ND 800 1860.00 | CTX100-2-R 
101.40 70 52.48 2345 405.60 35 209.93 1.381 §13-1197-1-ND 5.61 5.10 3.80 | 513-1197-2-ND 800 1896.00 | CTX100-3-R 
148.23 82 T7AT 372 592.90 AL 308.69 1.488 513-1201-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1201-2-ND 600 1440.00 | CTX150-4-R 
200.70 64 111.08 545 802.82 32 444.32 2.180 §13-1023-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1023-2-ND 600 1440.00 | CTX200-4-R 
254.40 60 122.30 615 1017.60 308 489.20 2.460 513-1206-1-ND 6.96 6.33 4.71 | 513-1206-2-ND 600 1764.00 | CTX250-4-R 
298.12 62 147.92 672 1192.46 31 591.66 2.687 513-1208-1-ND 5.68 5.16 3.84 | 513-1208-2-ND 600 1440.00 | CTX300-4-R 
ECONO-PAC Series 
1.07 4.50 13 008 4.28 2.25 2.92 032 §13-1524-1-ND 3.09 2.81 2.09 | 513-1524-2-ND 1,100 1305.00/M | CTX1-1P-R 
8.08 1.80 5.31 052 32.33 90 21.23 .207 §13-1124-1-ND 3.09 2.81 2.09 | 513-1124-2-ND 1,100 1305.00/M | CTX8-1P-R 
9.62 1.70 6.23 057 38.48 85 24.94 227 513-1026-1-ND 3.09 2.81 2.09 | 513-1026-2-ND 1,100 1305.00/M | CTX10-1P-R 
9.83 2.10 6.73 045 39.30 1.05 26.92 179 513-1199-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1199-2-ND 800 1080.00 | CTX10-2P-R 
9.79 2.70 5.71 033 39.15 1.35 22.85 131 513-1544-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1544-2-ND 800 1080.00 | CTX10-3P-R 
9.88 2.50 6.70 047 39.53 1.25 26.79 187 513-1200-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1200-2-ND 600 810.00 | CTX10-4P-R 
19.58 1.50 13.37 097 78.34 15 53.48 387 513-1029-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1029-2-ND 800 1260.00 | CTX20-2P-R 
20.62 1.90 13.44 084 82.47 95 53.76 337 513-1205-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1205-2-ND 600 810.00 | CTX20-4P-R 
24.79 1.40 16.60 -109 99.14 70 66.38 436 §13-1235-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1235-2-ND 800 1080.00 | CTX25-2P-R 
32.33 80 22.27 .250 129.32 40 89.06 1.001 513-1209-1-ND 3.09 2.81 2.09 | 513-1209-2-ND 1,100 1305.00/M_|CTX33-1P-R 
32.67 1.30 21.29 126 130.70 65 85.17 503 513-1033-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1033-2-ND 800 1080.00 | CTX33-2P-R 
48.80 1.20 32.21 201 195.20 60 128.83 805 §13-1213-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1213-2-ND 600 810.00 | CTX50-4P-R 
67.37 1.10 43.04 238 269.50 55 172.16 952 513-1035-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1035-2-ND 600 810.00 | CTX68-4P-R 
99.01 54 63.64 557 396.06 27 254.55 2.227 §13-1036-1-ND 3.09 2.81 2.09 | 513-1036-2-ND 1,100 1305.00/M | CTX100-1P-R 
201.59 AB 138.49 951 806.34 23 553.97 3.804 513-1545-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1545-2-ND 800 1080.00 | CTX200-2P-R 
300.42 42 197.52 1.176 1201.70 21 790.08 4.703 513-1546-1-ND 3.20 2.91 2.16 | 513-1546-2-ND 800 1080.00 | CTX300-2P-R 
™ —— 
UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors Digi@Reel® 


Features: 
These specified parts are designed for use in National n anna 
Semiconductors Webench program, but are also used Dimensions - Max. Sau 
in many power applications like DC-DC converters (mm) mm) 
and battery powered equipment. Miniature size with : Series| A B Cc A B c 
maximum power density and are rugged enough for ~ UP1B| 8.89 | 6.10 | 5.0 13.74 | 8.76 | 5.87 
design in high shock environments. p28 113.971 1041160 19.30 | 13.21 | 6.8 
Specifications: * Operating Temperature Range: ‘ - - - 17.70 | 12.85 | 7.55 
-40°C ~ 85°C. » Solder Reflow Temperature: 260°C ed UP2G | 12.90] 9.40 | 5.2 22.10 | 15.00 | 7.87 
for 10 seconds maximum 
Rated Inductance oci(1) inms(2) Isat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (WH) + 20% (1H) Amperes Amperes (Q) (Maximum) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
UP0O.4C Series 
22 21.8 0.76 0.77 0.360 513-1061-1-ND 99 xT 68 |513-1061-2-ND 2,500 420.00/M | UP0.4C-220-R 
33 32.2 0.64 0.63 0.560 513-1063-1-ND 99 91 68 = |513-1063-2-ND 2,500 420.00/M | UP0.4C-330-R 
1 47 46.5 0.53 0.53 0.820 513-1064-1-ND 99 91 68 = |513-1064-2-ND 2,500 420.00/M | UP0.4C-470-R 
68 68.2 0.45 0.43 1.10 513-1227-1-ND 99 91 68 = |513-1227-2-ND 2,500 420.00/M | UP0.4C-680-R 
100 102.5 0.37 0.35 1.58 513-1060-1-ND 99 Al 68 |513-1060-2-ND 2,500 420.00/M | UP0.4C-101-R 
UP1B Series 
0.47 0.569 60 77 0.0097 513-1183-1-ND 1.10 1.00 75 1513-1183-2-ND 900 418.50 | UP1B-R47-R 
1.0 1.20 44 5.3 0.0177 513-1181-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1181-2-ND 900 418.50 | UP1B-1R0-R 
47 5.15 2.2 2.6 0.0544 513-1182-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1182-2-ND 900 418.50 | UP1B-4R7-R 
10.0 11.00 1.5 1.9 0.1107 513-1180-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1180-2-ND 900 418.50 | UP1B-100-R 
15.0 16.00 1.2 15 0.1747 513-1228-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1228-2-ND 900 418.50 | UP1B-150-R 
22.0 23.50 1.0 172 0.2541 513-1069-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1069-2-ND 900 418.50 | UP1B-220-R 
2 33.0 36.00 0.82 0.99 0.3670 513-1071-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1071-2-ND 900 418.50 | UP1B-330-R 
47.0 48.50 0.72 0.87 0.4740 513-1073-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1073-2-ND 900 418.50 | UP1B-470-R 
68.0 73.52 0.58 0.67 0.7320 513-1074-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1074-2-ND 900 418.50 | UP1B-680-R 
100.0 112.67 0.47 0.53 1.11 513-1066-1-ND 1.10 1.00 75 _|513-1066-2-ND 900 418.50 | UP1B-101-R 
150.0 152.40 0.40 0.46 1.61 513-1229-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1229-2-ND 900 418.50 | UP1B-151-R 
220.0 223.10 0.36 0.38 1.96 513-1070-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1070-2-ND 900 418.50 | UP1B-221-R 
330.0 331.90 0.28 0.31 3.10 513-1072-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1072-2-ND 900 418.50 | UP1B-331-R 
+ Tolerance is +25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C. 
Note (3): Peak current for approximately 30% rolloff UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C Note (4): DCR limits 20°C (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors (cont) 


Rated Inductance oct(1) inms(2) Isat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (HH) Amperes Amperes (0) (Maximum) | Part No. fl 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
UP2B Series 
1.0 1.00 9.3 9.9 0.0065 513-1186-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1186-2-ND 550 313.50 | UP2B-1R0-R 
2.2 2.56 7.2 61 0.0107 §13-1556-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1556-2-ND 550 313.50 | UP2B-2R2-R 
47 4.77 §5 42 0.0165 513-1187-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1187-2-ND 550 313.50 | UP2B-4R7-R 
10.0 9.73 4.3 3.3 0.0267 513-1185-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1185-2-ND 550 313.50 | UP2B-100-R 
15.0 15.43 3.5 2.4 0.0410 513-1076-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1076-2-ND 550 313.50 | UP2B-150-R 
22.0 22.50 2.8 2.0 0.0617 §13-1230-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1230-2-ND 550 313.50 | UP2B-220-R 
2 33.0 33.13 21 1A 0.0917 513-1080-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1080-2-ND 550 313.50 | UP2B-330-R 
47.0 48.65 17 14 0.1388 513-1082-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1082-2-ND 550 313.50 | UP2B-470-R 
68.0 68.17 15: 1.2 0.1787 513-1083-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1083-2-ND 550 313.50 | UP2B-680-R 
100.0 102.60 1.2 0.95 0.2707 §13-1075-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1075-2-ND 550 313.50 | UP2B-101-R 
150.0 150 1.0 0.77 0.4100 513-1077-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1077-2-ND 550 313.50 | UP2B-151-R 
220.0 223 0.773 0.637 0.6717 513-1079-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1079-2-ND 550 313.50 | UP2B-221-R 
330.0 338 0.676 0.510 0.8783 513-1081-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1081-2-ND 550 313.50 | UP2B-331-R 
UP2C Series 
2 33.0 32.11 2.16 2.20 79.7 513-1188-1-ND 1.46 1.33 99 | 513-1188-2-ND 900 553.50 | UP2C-330-R 
UP2 Series 
3 100 102.60 14 0.95 0.2772 §13-1184-1-ND 1.95 1.78 1.32 |513-1184-2-ND 600 495.00 | UP2-101-R 
UP3B Series 
47 5.00 6.5 veg 0.0114 §13-1557-1-ND 1.63 1.49 1.14 |513-1557-2-ND 450 310.50 | UP3B-4R7-R 
10.0 11.00 43 5.2 0.0260 513-1084-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1084-2-ND 450 310.50 | UP3B-100-R 
15.0 16.38 3.9 43 0.0317 513-1231-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1231-2-ND 450 310.50 | UP3B-150-R 
22.0 22.93 3.41 3.7 0.0490 513-1088-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1088-2-ND 450 310.50 | UP3B-220-R 
33.0 33.85 24 3.0 0.0688 §13-1089-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1089-2-ND 450 310.50 | UP3B-330-R 
3 47.0 51.00 1.9 24 0.1082 §13-1232-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1232-2-ND 450 310.50 | UP3B-470-R 
68.0 69.50 1.6 2.0 0.1558 §13-1092-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1092-2-ND 450 310.50 | UP3B-680-R 
100.0 101.40 14 1.8 0.2053 §13-1085-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1085-2-ND 450 310.50 | UP3B-101-R 
120.0 120.0 2.0 17 0.0620 §13-1539-1-NDt 2.09 1.91 1.42 |513-1539-2-NDt 400 354.00 | CTX01-16025-R 
150.0 152.9 1.2 14 0.2960 513-1087-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1087-2-ND 450 310.50 | UP3B-151-R 
330.0 332.80 0.75 0.98 0.7330 513-1090-1-ND 1.63 1.49 1.11 |513-1090-2-ND 450 310.50 | UP3B-331-R 
UP4B Series 
1.0 0.916 173 37.3 0.0023 513-1189-1-ND 1.88 71 1.28 [513-1189-2-ND 275 218.63 | UP4B-1R0-R 
15.0 15.61 §5 91 0.0230 513-1094-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1094-2-ND 275 218.63 | UP4B-150-R 
22.0 22.61 45 76 0.0340 513-1096-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1096-2-ND 275 218.63 | UP4B-220-R 
3 47.0 48.10 3.1 5.2 0.0740 513-1098-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1098-2-ND 275) 218.63 | UP4B-470-R 
68.0 69.14 24 43 0.1200 513-1099-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1099-2-ND 275 218.63 | UP4B-680-R 
100.0 99.42 2.0 3.6 0.1700 §13-1093-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1093-2-ND 275 218.63 | UP4B-101-R 
150.0 146.90 Ae 3.0 0.2392 §13-1233-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1233-2-ND 275 218.63 | UP4B-151-R 
220.0 221.40 14 24 0.3571 §13-1234-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1234-2-ND 275 218.63 | UP4B-221-R 
CTX06 Series 
22 23.1$ 8.5 6.8 0.0117 §13-1102-ND 12.78 11.61 8.64 |— - — | CTX06-14622 
4 33 34.1$ 77 i 0.0141 513-1101-ND 11.25 10.23 7610 |— — — | CTX06-14621 
47 47.24 7A 8.5 0.0166 513-1100-ND 16.26 14.78 11.00 |— = — | CTX06-14620 


$ Tolerance is +25% 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc 


Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C —_ Note (3): Peak current 


for approximately 30% rolloff UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C Note (4): DCR limits 20°C + CTX01 Series — Mechanical package is similar to the UP3B Series. See data sheet for more information. 


Shielded High Power Square 2X Square [series _ -Rumgnsions = Maximum (nm) 
| “NS 
Inductors — DR Series (SMD) ss <> > bars 18 355 
Features: Designed for use in many power applications, DC-DC converters, LCD panels, Computer, DVD players and portable power devices. Rs sil aie a a0 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum Height DR127 12.5 8.00 
Rated Induct- oci(1) Inms(2) Igqq(3) pcr(4) Volt-ySec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (lH) + 20% (1H) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR73 Series 
1.00 0.992 5.28 7.97 0.0102 3.56 513-1130-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1130-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-1RO-R 
1.50 1.482 4.67 6.52 0.0130 4.36 513-1132-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1132-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-1R5-R 
2.20 2.070 4.15 5.52 0.0165 5.15 513-1533-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1533-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-2R2-R 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 513-1534-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1534-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-3R3-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 513-1133-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1133-2-ND 1,350 705.00/M | _DR73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 911 513-1134-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1134-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-6R8-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 513-1129-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1129-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 513-1135-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1135-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 513-1532-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1532-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.1660 21.0 513-1131-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1131-2-ND 1,350 705.00/M | _DR73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.2410 24.9 513-1136-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1136-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-470-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 513-1531-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1531-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-101-R 
DR74 Series 
1.00 0.952 5.39 10.2 0.0099 3.08 513-1139-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1139-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-1R0-R 
1.50 1.422 4.94 8.35 0.0118 3.76 513-1389-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1389-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-1R5-R 
2.20 1.986 4.76 7.06 0.0126 4.45 513-1140-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1140-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-2R2-R 
4.70 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 513-1550-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1550-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 513-1536-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1536-2-ND 1,100 720.00/M | _DR74-6R8-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 513-1137-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1137-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 127 513-1138-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1138-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 513-1390-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1390-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 513-1141-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1141-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-330-R 
47.0 49.64 1.15 1.41 0.216 22.2 513-1535-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1535-2-ND 1,100 720.00/M | _DR74-470-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 513-1225-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1225-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 513-1388-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1388-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 513-1391-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1391-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 513-1392-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1392-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-331-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 513-1387-1-ND 1.70 1.55 1.16 | 513-1387-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-102-R 
DR124 Series 
1.0 0.83 13.9 18.00 .003 _ 513-1427-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1427-2-ND 750 551.25 | DR124-1R0-R 
1.5 1.37 W4 14.00 00475 - 513-1428-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1428-2-ND 750 551.25 | DR124-1R5-R 
2.2 2.04 94 11.45 .00592 _ 513-1429-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1429-2-ND 750 551.25 | DR124-2R2-R 
47 4.88 65 7.65 .01350 - 513-1430-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1430-2-ND 750 551.25 | DR124-4R7-R 
10 8.94 45 5.80 02333 - 513-1431-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1431-2-ND 750 551.25 | DR124-100-R 
12 11.5 44 4.96 03167 = 513-1432-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1432-2-ND 750 551.25 | DR124-120-R 
15 14.2 3.6 4.62 .03730 _ 513-1433-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1433-2-ND 750 551.25 | DR124-150-R 
22 20.7 3.2 3.83 .05399 - 513-1434-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1434-2-ND 750 551.25 | DR124-220-R 
33 31.2 26 3.12 .08083 - 513-1435-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1435-2-ND 750 551.25 | DR124-330-R 
47 44.0 2.2 2.63 12466 _ 513-1436-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1436-2-ND 750 551.25 | DR124-470-R 
100 95.1 1.5 1.79 .25667 - 513-1437-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1437-2-ND 750 551.25 | DR124-101-R 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _— Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the 
part not exceed 125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits 20°C —_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor at 100kHz necessary to 
generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40°C temperature rise. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Shielded High Power Inductors — DR Series (SMD) (cont) 


Digi@Reel’ | Co) Sets 


Rated Induct- oct(1) Inms(2) Isat) ocr(4) Volt-ySec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (IH) + 20% (1H) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 216 1.0 1.15 -55800 _— 513-1438-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1438-2-ND 750 551.25 | DR124-221-R 
330 327 0.83 0.92 -82500 = 513-1439-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1439-2-ND 750 551.25 | DR124-331-R 
DR125 Series 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 513-1126-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1126-2-ND 600 441.00 | DR125-1R0O-R 
3.30 3.084 9.26 127 0.0063 8.23 513-1529-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1529-2-ND 600 441.00 | DR125-3R3-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 513-1125-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1125-2-ND 600 441.00 | DR125-4R7-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 513-1530-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1530-2-ND 600 441.00 | DR125-6R8-R 
10.0 9.654 5.35 TAZ 0.0189 14.6 513-1525-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1525-2-ND 600 441.00 | DR125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 513-1527-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1527-2-ND 600 441.00 | DR125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 513-1127-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1127-2-ND 600 441,00 | DR125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 513-1528-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1528-2-ND 600 441.00 | DR125-330-R 
47.0 47.47 271 3.24 0.0740 32.3 513-1128-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1128-2-ND 600 441.00 | DR125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 513-1386-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1386-2-ND 600 441.00 | DR125-680-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 513-1526-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1526-2-ND 600 441.00 | DR125-101-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 513-1549-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1549-2-ND 600 441.00 | DR125-221-R 
DR127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 513-1059-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1059-2-ND 350 288.75 | DR127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00313 4.90 513-1218-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1218-2-ND 350 278.25 | DR127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.1 0.00341 6.30 513-1219-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1219-2-ND 350 278.25 | DR127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 513-1220-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1220-2-ND 350 278.25 | DR127-2R2-R 
3.30 2.831 10.5 21.5 0.00567 9.10 513-1221-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1221-2-ND 350 278.25 | _DR127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 513-1222-1-ND 1.88 171 1.28 513-1222-2-ND 350 278.25 | DR127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 513-1055-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1055-2-ND 350 278.25 | DR127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 513-1058-1-ND 1.95 1.78 1.32 513-1058-2-ND 350 278.25 | DR127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 142 0.0172 17.5 513-1037-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1037-2-ND 350 288.75 | DR127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 513-1040-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1040-2-ND 350 278.25 |_DR127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 513-1044-1-ND 1.88 171 1.28 513-1044-2-ND 350 278.25 | DR127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 513-1047-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1047-2-ND 350 278.25 | DR127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 513-1050-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1050-2-ND 350 278.25 | DR127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 44.1 513-1053-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1053-2-ND 350 278.25 | DR127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 513-1056-1-ND 1.88 irra 1.28 513-1056-2-ND 350 278.25 | _DR127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 513-1038-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1038-2-ND 350 278.25 | DR127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 513-1041-1-ND 1.95 1.78 1.32 513-1041-2-ND 350 278.25 | DR127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 513-1045-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1045-2-ND 350 278.25 | DR127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 513-1048-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1048-2-ND 350 278.25 | DR127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 513-1051-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1051-2-ND 350 278.25 | _DR127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 513-1223-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1223-2-ND 350 288.75 | DR127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 513-1224-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1224-2-ND 350 278.25 | DR127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 513-1217-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1217-2-ND 350 278.25 | DR127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc 


125°C. 
10% of the total losses for 40°C temperature rise. 


Shielded Low Profile, High Power 


Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100KHz necessary to generate a core loss equal to 


Inductors — SD Series (SMD) defi agua | Og 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds SD10 5.20 1.00 
maximum, 260°C for 10 seconds maximum for ROHS Compliant components sD14 5.20 1.45 
Rated Induct- oct) | tpms(2) Isat(3) pcr(4) Volt-wSec(5) | Part Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&RPricing | Coiltronics 
ance (1H) + 20% (3H) | Amperes | Amperes Peak (Q) Typ. Typ. Marking Part No. 1 10 100 Part No. 3,800 Part No. 
SD10 Series 
1.00 1.119 1.93 2:25 0.0448 3.3 B 513-1168-1-ND 1.88 1.71 1.28 | 513-1168-2-ND 795.00/M $D10-1R0-R 
2.20 2.081 1.35 1.65 0.0912 45 D 513-1169-1-ND 1.88 171 1.28 | 513-1169-2-ND 795.00/M $D10-2R2-R 
3.30 3.339 1.24 1.31 0.1078 5.7 E 513-1170-1-ND 1.88 171 1.28 | 513-1170-2-ND 795.00/M $D10-3R3-R 
4.70 4.893 1.04 1.08 0.1535 6.9 F 513-1226-1-ND 1.88 171 1.28 | 513-1226-2-ND 795.00/M $D10-4R7-R 
6.20 6.743 0.94 0.92 0.218 8.1 G 513-1172-1-ND 1.88 171 1.28 | 513-1172-2-ND 795.00/M $D10-6R2-R 
10.0 10.07 0.760 0.752 0.336 99 J 513-1167-1-ND 1.88 1.71 1.28 | 513-1167-2-ND 795.00/M $D10-100-R 
$D14 Series 
6.9 6.98 1.35 1.41 0.1363 11.6 J 513-1178-1-ND 1.88 171 1.28 | 513-1178-2-ND 795.00/M $D14-6R9-R 
10 9.93 11 1.18 0.2058 13.9 L 513-1174-1-ND 1.88 1.71 1.28 | 513-1174-2-ND 795.00/M $D14-100-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc 
Note (3): Peak current for approximate 30% roll off at 20°C. 


125°C. 
10% of the total losses for 40°C temperature rise. 


Dual Winding, Shielded Inductors/Transformers 


Note (4): DCR 


limits 20°C. 


DRQ/Low Profile — SDQ Series (SMD) 


Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 


Features: Dual winding inductors can be used as either a single inductor, or in coupled inductor/ Dimensions — Max. (mm) 
transformer applications (1:1 turns ratio), offering a broad range of inductance and current ratings. Series Square Height 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C, SDQ Series -40°C ~ 85°C (ranges are sbpQi2 5.2 1.20 
application specific) DRQ73 76 3.55 
DRQ74 7.6 4.45 
Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 second maximum, 200VAC isolation between DRQ125 12.5 6.00 Dual Inductor Series Mod 
windings. Turns Ratio: (1-2):(3-4) 1:1 DRQ127 12.5 8.00 eries Mode Parallel Mode 
Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isat(3) Isat(3) 
Inductance | OCL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DCR(4) | vort(5)| ocL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DcR(4) | voit(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ Coiltronics 
(nH) +20% (!H)| Amperes Peak) (Q) (Typ.) | wSec. | +20% (WH) | Amperes | Peak) (Q) (Typ.) | pSec. | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SDQ12 Series 
8.2 8.41 0.868 1.05 0.3318 | 10.15 33.64 0.434 0.524 1.33 20.3 | 513-1112-1-NDA 2.09 1.91 1.42 | 3,800 | 885.00/M | SDQ12-8R2-R 
DRQ73 Series 
0.33 0.306 6.19 14.4 0.0074 1.98 1.224 3.10 7.18 0.0296 3.96 | 513-1236-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-R33-R 
1.00 0.992 5.25 7.97 0.0103 3.56 3.968 2.63 3.99 0.0411 7.12 | 513-1237-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-1R0-R 
1.50 1.482 4.64 6.52 0.0132 4.36 5.928 2.32 3.26 0.0527 8.72 | 513-1238-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-1R5-R 
2.20 2.070 441 5.52 0.0167 5.15 8.280 2.06 2.76 0.0669 10.3 | 513-1239-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-2R2-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc 


125°C. 
10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel 


A Part Marking: H 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1430 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


.| Dual Winding, Shielded Inductors / Transformers 
DRQ/Low Profile - SDQ Series (SMD) (cont) 


Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isat(3) Igat(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | Ipms(2) | (Amperes | pcR(4) | voit(5)} ocL(t) | ipns(2) | (Amperes | dcR(4) | volt(5) | Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Coiltronics 
(1H) +20% (1H) | Amperes Peak) (0) (Typ.) | Sec. | +20% (WH) | Amperes | Peak) (Q) (Typ.) | wSec. | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 14.16 1.66 2.11 0.1035 13.5 §13-1240-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-3R3-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 17.69 1.55 1.89 0.1188 15.0 | 513-1241-1-ND 1:72. 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 25.92 1.28 1.56 0.1742 18.2 513-1242-1-ND 1.72 1.57 WAZ 1,350 728.00/M | DRQ73-6R8-R 
8.20 8.930 2.19 2.66 0.0592 10.7 35.72 1.10 1.33 0.2368 21.4 513-1243-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-8R2-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 41.20 1.04 1.24 0.2623 23.0 | 513-1244-1-ND 1.72 1.57 uPelrg 1,350 728.00/M | DRQ73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 60.04 0.916 1.03 0.339 27.8 | 513-1245-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 90.60 0.811 0.83 0.429 34.0 | 513-1246-1-ND ae72: 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.166 21.0 137.6 0.653 0.68 0.665 42.0 | 513-1247-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.241 24.9 194.5 0.542 0.57 0.965 49.8 513-1248-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-470-R 
68.0 68.91 0.89 0.96 0.358 29.7 275.6 0.444 0.48 1.43 59.4 §13-1249-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-680-R 
82.0 80.37 0.86 0.89 0.384 32.1 321.5 .0430 0.44 1.54 64.2 | 513-1250-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-820-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 405.6 0.367 0.39 2.11 72.0 | 513-1251-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-101-R 
150 150.9 0.58 0.65 0.851 44.0 603.6 0.289 0.32 3.41 88.0 | 513-1252-1-ND 1.72. 1.57 AA 1,350 728.00/M | DRQ73-151-R 
220 223.3 0.52 0.53 1.05 53.5 893.2 0.260 0.27 4.20 107 513-1253-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-221-R 
330 325.5 0.42 0.44 1.59 64.5 1302 0.211 0.22 6.36 129 513-1254-1-ND 1.72 1.57 1417 1,350 728.00/M | DRQ73-331-R 
470 465.8 0.35 0.37 2.36 77.2 1863 0.173 0.18 9.44 154 §13-1255-1-ND 1.72 1.57 TAZ 1,350 728.00/M | DRQ73-471-R 
680 676.5 0.29 0.31 3.47 93.1 2706 0.143 0.15 13.88 186 513-1256-1-ND 1.72 1.57 AA7 1,350 728.00/M | DRQ73-681-R 
820 821.7 0.27 0.28 3.93 103 3287 0.134 0.14 15.72 206 §13-1257-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-821-R 
1000 995.0 0.26 0.25 4.34 113 3980 0.128 0.13 17.36 226 513-1258-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-102-R 
DRQ74 Series 
0.33 0.294 6.20 18.4 0.0074 1.71 1.176 3.10 9.18 0.0295 3.42 | 513-1259-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-R33-R 
1.00 0.952 5.33 10.2 0.0100 3.08 3.808 2.66 5.10 0.0400 6.16 | 513-1260-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-1R0-R 
1.50 1.422 4.96 8.35 0.0115 3.76 5.688 2.48 417 0.0461 7.52 | 513-1261-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-1R5-R 
2.20 1.986 4.66 7.06 0.0130 4.45 7.944 2.33 3.53 0.0521 8.9 §13-1262-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-2R2-R 
3.30 3.396 3.94 5.40 0.0183 5.81 13.58 1.97 2.70 0.0732 11.6 | 513-1263-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-3R3-R 
4.70 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 20.73 1.67 2.19 0.102 14.4 §13-1264-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 29.38 1.30 1.84 0.167 17.1 513-1265-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-6R8-R 
8.20 8.566 2.53 3.40 0.0441 9.23 34.26 1.27 1.70 0.177 18.5 513-1266-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-8R2-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 39.53 1.20 1.58 0.196 19.8 513-1267-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 12.7 64.36 1.05 1.24 0.255 25.4 513-1268-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 86.92 0.874 1.07 0.371 29.4 513-1148-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 132.0 0.702 0.87 0.574 36.2 513-1269-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-330-R 
47.0 49.64 1.15 1.41 0.216 22.2 198.6 0.573 0.71 0.865 44.4 513-1270-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-470-R 
68.0 69.67 1.03 1.19 0.265 26.3 278.7 0.517 0.60 1.06 52.6 | 513-1271-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-680-R 
82.0 80.95 0.91 1.11 0.345 28.4 323.8 0.453 0.55 1.38 56.8 | 513-1272-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-820-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 406.4 0.430 0.49 1.53 63.6 | 513-1273-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 600.0 0.346 0.41 2.37 77.2 513-1274-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 908.0 0.279 0.33 3.63 95.0 | 513-1275-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 1342 0.224 0.27 5.66 116 513-1276-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-331-R 
470 465.3 0.40 0.46 1.74 68.1 1861 0.202 0.23 6.97 136 §13-1277-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-471-R 
680 671.2 0.33 0.38 2.58 81.7 2685 0.166 0.19 10.3 163 513-1278-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-681-R 
820 812.7 0.31 0.35 2.93 89.9 3251 0.156 0.17 11.7 180 §13-1279-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-821-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 4036 0.135 0.16 15.6 200 513-1280-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-102-R 
DRQ125 Series 
0.47 0.456 17.6 33.0 0.0018 3.17 1.824 8.80 16.5 0.0078 6.34 513-1281-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-R47-R 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 3.576 7.51 11.8 0.096 8.86 | 513-1282-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-1R0-R 
1.50 1.478 13.8 18.3 0.0029 5.70 §.912 6.89 9.15 0.0114 11.4 513-1283-1-ND 1.87 1.70 1:27: 600 473.40 | DRQ125-1R5-R 
2.20 2.208 10.9 15.0 0.0045 6.97 8.832 5.46 7.50 0.0182 13.9 | 513-1284-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-2R2-R 
3.30 3.084 9.26 12.7 0.0063 8.23 12.34 4.63 6.35 0.0253 16.5 §13-1285-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-3R3-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 21.10 3.59 4.86 0.0420 21.6 | 513-1286-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-4R7-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 26.35 3.32 4.34 0.0492 24.0 | 513-1287-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-6R8-R 
8.20 8.048 5.54 7.86 0.0176 13.3 32.19 2.77 3.93 0.0705 26.6 | 513-1288-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-8R2-R 
10.0 9.654 5.35 7A7 0.0189 14.6 38.62 2.67 3.59 0.0757 29.2 513-1289-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 61.40 2.13 2.85 0.120 36.8 §13-1290-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 89.44 1.84 2.36 0.159 44.4 513-1291-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 135.0 1.64 1.92 0.203 54.4 513-1292-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-330-R 
47.0 47.47 2.71 3.24 0.0740 32.3 189.9 1.35 1.62 0.297 64.6 | 513-1293-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 271.6 1.11 1.35 0.440 77.2 513-1294-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-680-R 
82.0 86.89 2.05 2.39 0.128 43.7 347.6 1.03 1.20 0.515 87.4 513-1295-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-820-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 410.8 0.892 1.10 0.682 95.0 | 513-1296-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-101-R 
150 151.1 1.48 1.81 0.248 57.6 604.4 0.739 0.905 0.991 115.2 | 513-1297-1-ND 1.87 1.70 27: 600 473.40 | DRQ125-151-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 867.2 0.594 0.755 1.54 138 513-1298-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-221-R 
330 332.6 1.06 4.22 0.482 85.5 1330 0.530 0.610 1.93 171 513-1299-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-331-R 
470 473.1 0.87 1.02 0.718 102 1892 0.434 0.510 2.87 204 §13-1300-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-471-R 
680 679.8 0.70 0.85 1.10 122 2719 0.350 0.425 4.42 244 §13-1301-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-681-R 
820 828.0 0.60 0.77 1.49 135 3312 0.301 0.385 5.96 270 513-1302-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-821-R 
1000 1008 0.57 0.70 1.69 149 4032 0.283 0.350 6.76 298 513-1303-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-102-R 
DRQ127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 1.676 8.94 28 0.0078 7.0 513-1304-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00261 4.90 3.284 7.74 20 0.0104 9.8 513-1305-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.4 0.00341 6.30 5.428 6.77 15.6 0.0137 12.6 | 513-1306-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00373 7.70 8.108 6.23 12.7 0.0161 15.4 513-1307-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-2R2-R 
3.30 2.831 10.4 21.5 0.00567 9.10 11.32 5.23 10.8 0.0229 18.2 | 513-1308-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 19.36 4.13 8.24 0.0367 23.8 | 513-1147-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 29.55 3.67 6.67 0.0465 29.4 513-1309-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 35.44 3.16 6.09 0.0627 32.2 513-1310-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 41.88 3.02 5.60 0.0686 35.0 | 513-1143-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 56.36 2.51 4.83 0.099 40.6 | 513-1144-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 91.72 2.00 3.78 0.157 51.8 | 513-1145-1-ND 2.45 2.23 1.66 350 299.25 | DRQ127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 135.7 1.61 3.11 0.241 63.0 | 513-1146-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 188.2 1.47 2.64 0.288 74.2 513-1311-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 444 265.9 1.22 2.22 0.421 88.2 513-1312-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 319.0 1.04 2.03 0.573 96.6 | 513-1313-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 397.2 0.980 1.82 0.653 107.8 | 513-1314-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 579.6 0.796 1.51 0.989 130.2 | 513-1315-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 886.0 0.645 1.22 1.50 161 513-1316-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 1294 0.522 1.01 2.30 195 513-1317-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 1868 0.427 0.838 3.44 234 513-1318-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 2707 0.380 0.697 4.32 282 513-1319-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 3272 0.325 0.633 5.88 310 513-1320-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 4020 0.307 0.571 6.64 344 §13-1321-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _— Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C = Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 

+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND A Part Marking: H 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1431 


Cc comTronics’) CO™Mmon Mode Inductors (SMD) — cus series Digi@Re 

: z OCL Nominal(1) IRMsS DCR @ 20°C | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reel§ | Coiltronics 

Sari Dimensions {mm 20% (UH) Amperes (Max.)t | (m) (Typ.) | Part No. if 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
Cust 941721236 x a 45 7.00 27 513-1114-1-ND 2.34 213 1.59 | 2,000 |990.00/M | CMS1-1-R 
cms2 | 89 | 11.4] 60 | (msi sh A B 28 5.70 5 513-1543-1-ND 3.69 3.36 2.50 | 600 | 936.00 | CMS3-1-R 
CMS3 | 11.4 | 14.0] 6.0 ( own): Cc 41.5 2.60 19 513-1113-1-ND 2.34 2.13 1.59 | 2,000 | 990.00/M | CMS1-7-R 
Fis : ? 102 2.80 19 513-1115-1-ND 3.37 3.07 2.28 800 1140.00 | CMS2-4-R 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 160°C »* Isolation 217 2.85 20 513-1523-1-ND 3.69 3.36 2.50 600 936.00 | CMS3-6-R 


Voltage: 300Vdc, Noise attenuation up to 44dB ¢ Frequency Range: 
Up to 100MHz ¢ Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds Note (1): Definition: OCL = Open Circuit Inductance + 160°C maximum, inductance values are sustained up to 160°C 


maximum § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Toroidal Power Inductors Induc- | OCL(1) | Ipcl2) | Isat) [DCR@20°C | Digi-Key Price Each __| Coiltronics 
fi 9 
Specifications: Operating Temperature: -40°C ~ 75°C, Fig. |tance (uH) | + 20% (uH) |Amperes | Amperes | Max. (m) | Part No. il 10 100 | Part No. 
meets UL94V-0 flammability standards 1 50 50.29 2.6 27 71.5 513-1108-ND 1.60 1.46 1.08 | CTX50-1-52-R 
7 7 50 50.00 4.9 4.9 32.6 513-1548-ND 3.09 2.81 2.09 | CTX50-2-52-R 
Dimensions (mm) 
Series oD | Thickness 50 50.29 2.6 27 71.5 |513-1116-ND 2.73 2.49 1.85 | CTX50-1-52LP-R 
CTX50-+1 162 90 i 50 50.00 4.9 4.9 32.6 513-1547-ND 3.76 3.42 2.55 | CTX50-2-52LP-R 
- - - 250 251.1 4.2 4.2 83.3 513-1117-ND 4.65 4.23 3.15 | CTX250-2-52LP-R 
CTX50-2 21.6 13.6 ates ~ 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250 Vrms, 0.0 Adc. Note (2): DC Current for an approximate AT of 
CTX250-2 31.2 19.0 30°C at 75°C ambient with no core loss. Note (3): Peak current for an approximate 30% roll-off in open circuit inductance. 


Hig h Current Induce | ocr) Jipms()]Isar() DCR @ 20°C] Digi-Key Cut Tape Price Each | T&R Pricing§ | Coiltronics 
P d P tance (uH) | +20% (uH)| Amps | Amps | (Max) (mQ) | Part No. i 10 100 1,500 Part No. 
0.15 0.15 26 52 2.5 513-1366-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R15-R 
resse owe r @®Reel ® 0.22 0.22 23 40 2.8 513-1367-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R22-R 
0.47 0.47 17 26 4.2 513-1368-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R47-R 
Inductors (SMD) 2 a 0.68 0.68 15 25 5.5 513-1369-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R68-R 
* 0.82 0.82 13 24 8.0 513-1370-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R82-R 
— HCP0703 Series i : 1.0 1.0 11 22 10 513-1359-1-ND 7.61 1.47 1.09 680.00/M | HCP0703-1RO-R 
A oe 1.5 1.5 9 18 15 513-1360-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-1R5-R 
2.2 2.2 8 14 20 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-2R2-R 
3.3 3.3 6 13.5 30 513-1362-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-3R3-R 
x Dim. in mm 47 47 5.5 10 40 513-1363-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-4R7-R 
24 3.0 6.8 6.8 4.5 8 60 513-1364-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-6R8-R 
. 8.2 8.2 4 75 68 513-1365-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-8R2-R 
* Core Material: Pressed powdered iron * Frequency Range: Up to 10.0 10.0 3 7.0 105 513-1358-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M_| HCP0703-100-R 
1MHz ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Solder Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.25V, 0.0Adc. Note (2): DC current for an approximate AT of 40°C without core 
Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. loss. Note (3): Peak for approximately 20% rolloff (at 25°C) § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Sh ielded H igh Power Ind uctors * Core Material: Ferrite 


. = * Frequency Range: Up to 1MHz 
Low Profi le (SM D) — DR10 Series * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Ree 
© Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum 
Induc- oci(1) Inms(2) Isat(3) DCR @20°C Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
tance (uH) | +30% (WH) Amps Amps (mQ) (max.) H (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR1030 
1.4 11 7.0 9.50 7.9 3.0 513-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1327-2-ND 1,000 810.00 DR1030-1R1-R 
1.8 1.9 5.9 7.41 11.0 3.0 513-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1328-2-ND 1,000 810.00 DR1030-1R8-R 
2.8 2.8 5.1 6.08 14.5 3.0 513-1330-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1330-2-ND 1,000 810.00 DR1030-2R8-R 
3.9 4.0 43 5.13 20.0 3.0 513-1332-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1332-2-ND 1,000 810.00 DR1030-3R9-R 
5.2 5.2 3.7 4.75 27.5 3.0 513-1334-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1334-2-ND 1,000 810.00 DR1030-5R2-R 
6.8 6.8 3.5 3.90 30.0 3.0 513-1336-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1336-2-ND 1,000 810.00 DR1030-6R8-R 
8.2 8.4 3.3 3.54 34.1 3.0 513-1338-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1338-2-ND 1,000 810.00 DR1030-8R2-R 
10 10.4 2.8 3.18 48.0 3.0 513-1322-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1322-2-ND 1,000 810.00 DR1030-100-R 
15 14.8 2.3 2.66 68.8 3.0 513-1325-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1325-2-ND 1,000 810.00 DR1030-150-R 
22 22.8 1.8 2.19 114.6 3.0 513-1329-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1329-2-ND 1,000 810.00 DR1030-220-R 
33 32.4 1.6 1.81 136.3 3.0 513-1331-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1331-2-ND 1,000 810.00 DR1030-330-R 
47 47.9 1.3 1.52 200.0 3.0 513-1333-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1333-2-ND 1,000 810.00 DR1030-470-R 
68 66.6 1.4 1.24 303.7 3.0 513-1335-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1335-2-ND 1,000 810.00 DR1030-680-R 
82 82.4 1.0 1.14 382.3 3.0 513-1337-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1337-2-ND 1,000 810.00 DR1030-820-R 
100 100 0.9 1.05 450.0 3.0 513-1323-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1323-2-ND 1,000 810.00 DR1030-101-R 
120 119.3 0.8 0.95 602.0 3.0 513-1324-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1324-2-ND 1,000 810.00 DR1030-121-R 
150 155.3 0.7 0.86 700 3.0 513-1326-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1326-2-ND 1,000 810.00 DR1030-151-R 
DR1040 
15 14 6.5 10.00 84 4.0 513-1393-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1393-2-ND 850 688.50 | DR1040-1R5-R 
2.5 2.4 6.10 7.80 9.0 4.0 513-1394-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1394-2-ND 850 688.50 DR1040-2R5-R 
3.8 3.6 5.50 6.40 13.0 4.0 513-1395-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1395-2-ND 850 688.50 DR1040-3R8-R 
5.2 5.2 5.40 5.50 17.0 4.0 513-1396-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1396-2-ND 850 688.50 DR1040-5R2-R 
7.0 6.8 4.50 4.80 20.0 4.0 513-1397-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1397-2-ND 850 688.50 DR1040-7RO-R 
8.2 8.1 3.98 4.60 29.0 4.0 513-1398-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1398-2-ND 850 688.50 DR1040-8R2-R 
10 9.6 3.80 4.40 35.0 4.0 513-1399-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1399-2-ND 850 688.50 DR1040-100-R 
15 14.9 3.10 3.60 50.0 4.0 513-1400-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1400-2-ND 850 688.50 DR1040-150-R 
22 21.4 2.50 2.90 73.0 4.0 513-1401-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1401-2-ND 850 688.50 DR1040-220-R 
33 32.6 2.20 2.45 93.0 4.0 513-1402-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1402-2-ND 850 688.50 DR1040-330-R 
47 45.8 1.90 2.10 128 4.0 513-1403-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1403-2-ND 850 688.50 DR1040-470-R 
68 65.3 1.42 1.65 183 4.0 513-1404-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1404-2-ND 850 688.50 DR1040-680-R 
82 86.8 1.29 1.47 260 4.0 513-1405-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1405-2-ND 850 688.50 DR1040-820-R 
100 101.4 1.25 1.35 304 4.0 513-1406-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1406-2-ND 850 688.50 DR1040-101-R 
150 148.3 0.85 1.15 430 4.0 513-1407-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1407-2-ND 850 688.50 DR1040-151-R 
220 216.2 0.70 0.92 640 4.0 513-1408-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1408-2-ND 850 688.50 DR1040-221-R 
330 323.4 0.52 0.70 1090 4.0 513-1409-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1409-2-ND 850 688.50 DR1040-331-R 
DR1050 
0.8 0.70 9.70 13.50 4.0 5.0 513-1410-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1410-2-ND 500 405.00 DR1050-R80-R 
1.5 1.37 8.60 10.50 5.0 5.0 513-1411-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1411-2-ND 500 405.00 DR1050-1R5-R 
2.2 2.27 7.52 9.25 6.8 5.0 513-1412-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1412-2-ND 500 405.00 DR1050-2R2-R 
47 4.43 6.13 6.70 11.9 5.0 513-1413-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1413-2-ND 500 405.00 DR1050-4R7-R 
8.2 8.09 5.24 5.00 19.0 5.0 513-1414-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1414-2-ND 500 405.00 DR1050-8R2-R 
10 10.1 4.80 4.58 22.5 5.0 513-1415-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1415-2-ND 500 405.00 DR1050-100-R 
15 14.8 3.80 3.70 32.5 5.0 513-1416-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1416-2-ND 500 405.00 DR1050-150-R 
22 23.5 3.12 3.00 48.4 5.0 513-1417-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1417-2-ND 500 405.00 DR1050-220-R 
33 34.3 2.56 2.50 71.9 5.0 513-1418-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1418-2-ND 500 405.00 DR1050-330-R 
47 47.1 2.06 2.10 111 5.0 513-1419-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1419-2-ND 500 405.00 DR1050-470-R 
56 56.7 1.96 1.94 123 5.0 513-1420-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1420-2-ND 500 405.00 DR1050-560-R 
68 67.2 1.84 1.70 139 5.0 513-1421-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1421-2-ND 500 405.00 DR1050-680-R 
100 97.5 1.52 1.45 205 5.0 513-1422-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1422-2-ND 500 405.00 DR1050-101-R 
150 149.2 1.26 1.15 298 5.0 513-1423-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1423-2-ND 500 405.00 DR1050-151-R 
220 221.8 1.00 0.98 472 5.0 513-1424-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1424-2-ND 500 405.00 DR1050-221-R 
330 320.6 0.83 0.80 693 5.0 513-1425-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1425-2-ND 500 405.00 DR1050-331-R 
390 396.5 0.76 0.72 810 5.0 513-1426-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1426-2-ND 500 405.00 DR1050-391-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc Note (2): DC current for an approximate AT of 30°C without core loss. Note (3): Peak for approximately 35% rolloff maximum (at 25°C) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1432 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Low Profile Power Inductors 
Shielded Drum Core (SMD) 


Specifications: * Frequency Range: up to 4MHz (Up to 300KHz for the SD3814 Series) * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
(-40°C ~ 85°C for the SD3814 Series) * Solder Reflow Temperature: 260°C max. for 10 seconds maximum 


"ee COILTRONICS’ 


Fig. 1 NEW! Fig. 2 NEW! 


Bottom View Bottom View Bottom View Bottom View Bottom View 
Bottom View Bottom View 
Inductance | OCL(1) Inms(2) Isat(3) DCR (mo) Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) (uH) Amps Amps __| @20°C (Typical) A (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NEW! Fig. 1 — SD3114 Series NEW! 
47 4.9 0.77 1.14 251 = 513-1561-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1561-2-ND 4,100 846.00/M | SD3114-4R7-R 
6.8 6.72 0.71 0.98 296 = 513-1562-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1562-2-ND 4,100 846.00/M | SD3114-6R8-R 
10 10.4 0.57 0.78 458 = 513-1563-1-ND 1.57 1.43 1.07 513-1563-2-ND 4,100 846.00/M_ | SD3114-100-R 
NEW! Fig. 2— SD3814 Series NEW! 
4.7 4.276 1.06 1.29 141 = 513-1564-1-ND 1.68 1.53 1.14 513-1564-2-ND 4,150 900.00/M | SD3814-4R7-R 
Fig. 3 — SD53 Series 
2.00 2.00 2.64 3.30 23 = 513-1453-1-ND 99 -90 67 513-1453-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-2R0-R 
3.30 3.30 2.26 2.60 29 = 513-1454-1-ND 99 -90 67 513-1454-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-3R3-R 
4.70 4.70 2.01 2.10 39 = 513-1455-1-ND 99 -90 67 513-1455-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-4R7-R 
6.80 6.80 1.65 1.85 59 = 513-1456-1-ND 99 -90 67 513-1456-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-6R8-R 
10.0 10.0 1.41 1.40 77 = 513-1457-1-ND 99 -90 67 513-1457-2-ND 2,600 419.00/M_ | SD53-100-R 
15.0 15.0 1.10 1.10 122 = 513-1458-1-ND 99 -90 67 513-1458-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-150-R 
22.0 22.0 0.81 0.94 179 = 513-1459-1-ND 99 -90 67 513-1459-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-220-R 
47.0 47.0 0.64 0.64 303 = 513-1460-1-ND 99 -90 67 513-1460-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-470-R 
68.0 68.0 0.52 0.58 452 _ 513-1461-1-ND 99 -90 67 513-1461-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-680-R 
100 100 0.44 0.45 689 = 513-1462-1-ND -99 -90 67 513-1462-2-ND 2,600 419.00/M_ | SD53-101-R. 
Fig. 4 — SD6020 Series 
41 3.9 2.22 1.95 47.5 2.0 513-1463-1-ND 98 89 66 513-1463-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-4R1-R 
6.2 6.5 1.63 1.40 80.0 2.0 513-1464-1-ND 98 89 66 513-1464-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-6R2-R 
10 9.7 1.39 1.20 103.3 2.0 513-1465-1-ND 98 89 66 513-1465-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-100-R 
12 "1 1.31 1.10 115.0 2.0 513-1466-1-ND 98 89 66 513-1466-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-120-R 
22 20 0.94 0.80 241.7 2.0 513-1467-1-ND -98 89 66 513-1467-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-220-R 
47 45 0.61 0.54 495.8 2.0 513-1468-1-ND .98 89 66 513-1468-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-470-R 
68 68 0.50 0.43 700.0 2.0 513-1469-1-ND 98 89 66 513-1469-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-680-R 
100 94 0.42 0.36 1000 2.0 513-1470-1-ND -98 89 66 513-1470-2-ND 2,600 413.00/M | SD6020-101-R 
Fig. 4 — SD6030 Series 
27 27 4.08 2.60 13 3.0 513-1471-1-ND .98 89 66 513-1471-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-2R7-R 
3.3 3.3 3.54 2.40 18 3.0 513-1472-1-ND 98 89 66 513-1472-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-3R3-R 
4.2 41 3.11 2.20 23 3.0 513-1473-1-ND 98 89 66 513-1473-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-4R2-R 
7.8 7.8 2.38 1.60 39 3.0 513-1474-1-ND 98 89 66 513-1474-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-7R8-R 
10 9.3 2.15 1.30 48 3.0 513-1475-1-ND 98 89 66 513-1475-2-ND 2,000 413.00/M_| SD6030-100-R 
12 11.3 1.99 1.20 56 3.0 513-1476-1-ND 98 89 66 513-1476-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-120-R 
22 20.4 1.57 0.90 90 3.0 513-1477-1-ND 98 89 66 513-1477-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-220-R 
44 44.0 1.10 0.62 185 3.0 513-1478-1-ND 98 89 66 513-1478-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-440-R 
68 65.6 0.92 0.52 263 3.0 513-1479-1-ND 98 89 66 513-1479-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-680-R 
100 94.4 0.76 0.42 385 3.0 513-1480-1-ND -98 89 66 513-1480-2-ND 2,000 413.00/M | SD6030-101-R 
Fig. 5 — SD7030 Series 
3.3 3.3 3.7 3.00 20 = 513-1481-1-ND AA? 1.07 80 513-1481-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-3R3-R 
5.0 4.9 3.2 2.40 26 _— 513-1482-1-ND At? 1.07 80 513-1482-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-5R0-R 
7.3 7.0 2.3 2.10 45 = 513-1483-1-ND 1.47 1.07 80 513-1483-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-7R3-R 
8.0 7.8 2.2 1.85 48 — 513-1484-1-ND 1.417 1.07 80 513-1484-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-8RO0-R 
10 10.0 2.1 1.70 54 = 513-1485-1-ND AMZ 1.07 -80 513-1485-2-ND 1,500 495.00/M_| SD7030-100-R 
22 21.0 1.4 1.20 107 — 513-1486-1-ND 1.17 1.07 80 513-1486-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-220-R 
44 43.4 11 0.80 198 = 513-1487-1-ND 1.17 1.07 80 513-1487-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-440-R 
68 66.6 0.85 0.65 253 = 513-1488-1-ND 1.417 1.07 80 513-1488-2-ND 1,500 495.00/M | SD7030-680-R 
100 95.5 0.70 0.54 446 _ 513-1489-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1489-2-ND 1,500 495.00/M_ | SD7030-101-R 
Fig. 6 — SD8328 Series 
25 2.7 6.6 4.5 12 3.0 513-1490-1-ND 1.07 97 72 513-1490-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-2R5-R 
3.3 3.4 6.1 4.0 14 3.0 513-1491-1-ND 1.07 97 72 513-1491-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-3R3-R 
47 5.0 4.5 3.6 19 3.0 513-1492-1-ND 1.07 97 72 513-1492-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-4R7-R 
7.3 7.6 3.4 2.9 30 3.0 513-1493-1-ND 1.07 97 72 513-1493-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-7R3-R 
10 9.1 3.3 2.6 36 3.0 513-1494-1-ND 1.07 97 72 513-1494-2-ND 1,280 450.00/M_| SD8328-100-R 
15 14.5 2.35 2.0 53 3.0 513-1495-1-ND 1.07 97 72 513-1495-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-150-R 
22 21.1 1.85 17 76 3.0 513-1496-1-ND 1.07 97 72 513-1496-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-220-R 
33 31.9 1.45 1.4 120 3.0 513-1497-1-ND 1.07 97 72 513-1497-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-330-R 
47 44.9 1.30 1.2 150 3.0 513-1498-1-ND 1.07 97 72 513-1498-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-470-R 
68 64.2 0.98 1.0 220 3.0 513-1499-1-ND 1.07 97 72 513-1499-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-680-R 
100 97.0 0.80 0.8 330 3.0 513-1500-1-ND 1.07 97 72 513-1500-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-101-R 
Fig. 6 — SD8350 Series 
47 4.2 4.10 5.5 18.5 4.5 513-1501-1-ND AA? 1.07 80 513-1501-2-ND 750 371.25 | SD8350-4R7-R 
6.8 6.8 3.90 44 20.8 4.5 513-1502-1-ND 1.17 1.07 80 513-1502-2-ND 750 371.25 | SD8350-6R8-R 
10 9.9 3.20 4.0 31.4 4.5 513-1503-1-ND 1.17 1.07 80 513-1503-2-ND 750 371.25 | SD8350-100-R 
22 20.4 1.80 2.6 63.5 4.5 513-1504-1-ND 1.17 1.07 80 513-1504-2-ND 750 371.25 | SD8350-220-R 
47 44.9 1.30 1.8 130 4.5 513-1505-1-ND 1.17 1.07 80 513-1505-2-ND 750 371.25 | SD8350-470-R 
68 65.1 1.00 1:5 200.8 4.5 513-1506-1-ND 1.17 1.07 80 513-1506-2-ND 750 371.25 | SD8350-680-R 
100 99.7 0.80 1.3 308.0 4.5 513-1507-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1507-2-ND 750 371.25 | SD8350-101-R 
Fig. 7 — LDSO705 Series 
47 5.08 3.32 3.53 21 = 513-1445-1-ND 1.31 1.20 89 513-1445-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-4R7M-R 
10.0 9.30 2.54 2.61 36 = 513-1446-1-ND 1.31 1.20 89 513-1446-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-100M-R 
15.0 14.78 2.04 2.07 56 _ 513-1447-1-ND 1.31 1.20 89 513-1447-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-150M-R 
22.0 21.53 1.66 1.71 84 = 513-1448-1-ND 1.31 1.20 89 513-1448-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-220M-R 
47.0 45.71 1.21 1.18 158 = 513-1449-1-ND 1.31 1.20 89 513-1449-2-ND 1,000 555.00 _| LDSO705-470M-R 
100.0 98.9 0.808 0.800 357 _ 513-1450-1-ND 1.31 1.20 89 513-1450-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-101M-R 
150.0 152.0 0.649 0.645 554 _ 513-1451-1-ND 1.31 1.20 89 513-1451-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-151M-R 
220.0 216.5 0.584 0.541 680 = 513-1452-1-ND 1.31 1.20 89 513-1452-2-ND 1,000 555.00 | LDSO705-221M-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc. Note (2): Irms: DC current for an approximate AT of 40°C (LDS0705 30°C) without core loss. It is recommended that the temperature of the part not 
exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes peak for approximately 30% rolloff @20°C (SD3114 and SD3814 Series), 30% rolloff @25°C (SD53), 35% rolloff 
@25°C (SD6020, SD6030, SD7030, SD8328, SD8350 Series), 15% rolloff @25°C (LDS0705 Series) 
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Dimensions - mm Frequency Operating Ambient 
€ COILTRONICS’ Series A B c Series Range Temperature Range 
Reel” B AAA FP3 6.7 7.3 3.0 FP3 Up to 2MHz -40°C ~ 155°C 
ee 308 bers ie 8.0 FP1308 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C 
. . . 7 . E 5.5 ° 0 
Shielded Low Profile High ° HCB8LP 104 | 104 | 35 ne Fee oe eee eee 
HC8LP 1kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C. 
HC9 (0.20 ~ 1.5H) | 13.1 13.4 75 
Current Power Inductors (SM D) (2.2~47.0nH) | 13.1 | 138 | 7.5 nee TRHe S00KHE, || °- sA0LE = 169°C 
Specifications: * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds HCP1104 10.0 1.5 4.0 Hep Tot Upto AMHZ Se zs 
frapmnmn HCP1305 12.9 13.8 5.0 HCP1305 | Up to 1MHz “55°C ~ 125°C 
Inductance ocL(1) Inus(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) | Amperes Amperes Peak | (mQ) (Max.)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FP3 Series — FLAT PAC™ 
470 440 10.9 11.6 3.67 513-1553-1-ND 2.24 2.04 1.52 513-1553-2-ND 1,700 945.00/M FP3-R47-R 
-680 .720 9.72 9.0 4.63 513-1554-1-ND 2.24 2.04 1.52 513-1554-2-ND 1,700 945.00/M FP3-R68-R 
1.0 1.10 6.26 9.5 11.2 513-1149-1-ND 2.24 2.04 1.52 513-1149-2-ND 1,700 945.00/M FP3-1R0-R 
2.0 2.00 5.40 6.9 15.0 513-1151-1-ND 2.24 2.04 1.52 513-1151-2-ND 1,700 945.00/M FP3-2R0-R 
3.3 3.20 3.63 5.5 30.0 513-1152-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1152-2-ND 1,700 795.00/M FP3-3R3-R 
47 4.70 3.23 4.2 40.0 513-1150-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1150-2-ND 1,700 795.00/M FP3-4R7-R 
8.2 8.50 2.91 2.6 74.0 513-1552-1-ND 1.88 7 1.28 513-1552-2-ND 1,700 795.00/M FP3-8R2-R 
15.0 14.9 2.22 2.0 127 513-1551-1-ND 1.88 1.74 1.28 513-1551-2-ND 1,700 795.00/M FP3-150-R 
FP1308 Series — FLAT PAC™ 
-110 -110 68 120 0.24 513-1440-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1440-2-ND 400 390.00 FP1308-R11-R 
210 210 68 72 0.24 513-1441-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1441-2-ND 400 390.00 FP1308-R21-R 
.260 260 68 60 0.24 513-1442-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1442-2-ND 400 390.00 FP1308-R26-R 
-320 320 68 45 0.24 513-1443-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1443-2-ND 400 390.00 FP1308-R32-R 
440 440 68 32 0.24 513-1444-1-ND 2.31 2.10 1.56 513-1444-2-ND 400 390.00 FP1308-R44-R 
HC7 Series — High Current 7 
1.0 1.05 20.30 19.6 24 513-1164-1-ND 3.32 3.02 2.25 | 513-1164-2-ND 610 855.83 HC7-1RO-R 
2.2 2.58 13.00 12.5 5.2 513-1166-1-ND 3.32 3.02 2.25 | 513-1166-2-ND 610 855.83 HC7-2R2-R 
47 4.81 9.80 9.2 9.0 513-1165-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1165-2-ND 610 855.83 HC7-4R7-R 
HC8LP Series — High Current 8LP (Low Profile) 
0.39 0.430 20.2 19 2.8 513-1344-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1344-2-ND 800 1224.00 HC8LP-R39-R 
0.75 0.830 15.6 13.5 47 513-1345-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1345-2-ND 800 1122.40 HC8LP-R75-R 
1.9 1.92 10.1 8.7 11.5 513-1340-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1340-2-ND 800 1122.40 HC8LP-1R9-R 
4.5 4.57 6.5 5.6 27.6 513-1342-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1342-2-ND 800 1122.40 HC8LP-4R5-R 
6.9 6.98 5.2 4.6 42.8 513-1343-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1343-2-ND 800 1122.40 HC8LP-6R9-R. 
10.0 9.90 4.3 6.8 62.9 513-1339-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1339-2-ND 800 1122.40 HC8LP-100-R 
33.0 32.10 2.3 21 224 513-1341-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1341-2-ND 800 1224.00 HC8LP-330-R 
HC9 Series — High Current 9 
0.20 0.218 46.7 65 0.50 513-1356-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1356-2-ND 450 445.50 HC9-R20-R 
0.47 0.544 33.7 40 0.88 513-1357-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1357-2-ND 450 445.50 HC9-R47-R 
1.0 1.04 23.7 28 1.87 513-1347-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1347-2-ND 450 445.50 HC9-1RO-R 
1.5 1.70 21.0 22 2.27 513-1348-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1348-2-ND 450 445.50 HC9-1R5-R 
2.2 2.53 17.2 18 3.37 513-1350-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1350-2-ND 450 445.50 HC9-2R2-R 
3.3 3.52 14.3 15 4.87 513-1352-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1352-2-ND 450 445.50 HC9-3R3-R 
4.3 4.67 13.0 13.2 5.90 513-1354-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1354-2-ND 450 540.00 HC9-4R3-R 
6.8 7.45 10.3 11.4 9.40 2.34 2.13 1.59 513-1355-2-ND 450 445.50 HC9-6R8-R 
10.0 10.9 8.50 8.6 14.0 2.34 2.13 1.59 513-1346-2-ND 450 445.50 HC9-100-R 
22.0 22.4 6.30 6.0 25.7 2.34 2.13 1.59 513-1349-2-ND 450 445.50 HC9-220-R 
33.0 34.5 4.42 48 48.8 513-1351-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1351-2-ND 450 445.50 HC9-330-R 
47.0 49.2 3.65 3.9 72.3 513-1353-1-ND 2.34 2.13 1.59 513-1353-2-ND 450 445.50 HC9-470-R 
HCP1104 Series — High Current, Pressed Iron Core (1104 Pkg) 
0.20 0.20 32 42 0.9 513-1371-1-ND 3.15 2.87 2.13 513-1371-2-ND 950 1264.45 HCP1104-R20-R 
0.36 0.36 30 40 1.2 513-1372-1-ND 3.15 2.87 2.13 513-1372-2-ND 950 1264.45 HCP1104-R36-R 
0.45 0.45 30 35 1.4 513-1373-1-ND 3.15 2.87 2.13 513-1373-2-ND 950 1264.45 HCP1104-R45-R 
0.56 0.56 25 32 1.8 513-1374-1-ND 3.15 2.87 2.13 513-1374-2-ND 950 1264.45 HCP1104-R56-R 
0.90 0.90 22 25 2.5: 513-1375-1-ND 3.15 2.87 2.13 513-1375-2-ND 950 1264.45 HCP1104-R90-R 
HCP1305 Series — High Current, Pressed Iron Core (1305 Pkg) 
0.47 0.47 38 65 13 513-1379-1-ND 2.38 247 1.61 | 513-1379-2-ND 400 402.00 HCP1305-R47-R 
0.56 0.56 36 55 15 513-1380-1-ND 2.38 247 1.61 | 513-1380-2-ND 400 402.00 HCP1305-R56-R 
0.68 0.68 34 53 1.7 513-1381-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1381-2-ND 400 402.00 HCP1305-R68-R 
0.82 0.82 31 52 2.3 513-1382-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1382-2-ND 400 402.00 HCP1305-R82-R 
1.0 1.0 29 50 2.5 513-1376-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1376-2-ND 400 402.00 HCP1305-1R0-R 
1.5 1: 23 48 41 513-1377-1-ND 2.38 217 1.61 513-1377-2-ND 400 402.00 HCP1305-1R5-R 
2.2 2.2 20 32 5.5 513-1378-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1378-2-ND 400 402.00 HCP1305-2R2-R 


Note (1): OCL; Open Circuit Inductance at no load, see data sheet for test parameters Note (2): IRs; Ampere rating for normal operation without core related losses Note (3): Isat; Saturation Ampere rating, see data 
sheet for percentage rolloff at 20°C 


High Current Power Inductors (SMD) — Dimensions in mm 
HCF1305 Series 


Specifications: 


¢ Frequency Range: 100kHz ~ 1MHz 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Bottom View 
* Solder Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds 
Inductance ocL(1) Inus(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Coiltronics 

(uH) + 20% (uH) | Amperes | Amperes Peak | (Typ)(mQ) | Part No. 1 10 100 Part No. 600 Part No. 
0.47 0.47 32.0 36.0 0.83 513-1508-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1508-2-ND 687.60 HCF1305-R47-R 
0.56 0.56 32.0 30.0 0.83 513-1509-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1509-2-ND 687.60 HCF1305-R56-R 
1.00 1.00 22.0 24.0 1.58 513-1510-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1510-2-ND 687.60 HCF1305-1R0-R 
1.20 1.20 22.0 20.0 1.58 513-1511-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1511-2-ND 687.60 HCF1305-1R2-R 
1.80 1.80 16.3 18.0 2.58 513-1512-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1512-2-ND 687.60 HCF1305-1R8-R 
2.20 2.20 16.3 15.0 2.58 513-1513-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1513-2-ND 687.60 HCF1305-2R2-R 
3.00 3.00 13.2 14.4 4.08 513-1514-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1514-2-ND 687.60 HCF1305-3R0-R 
3.30 3.30 13.2 12.5 4.08 513-1515-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1515-2-ND 687.60 HCF1305-3R3-R 
4.00 4.00 10.9 12.0 6.0 513-1516-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1516-2-ND 687.60 HCF1305-4RO-R 
4.70 4.70 10.9 10.4 6.0 513-1517-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1517-2-ND 687.60 HCF1305-4R7-R 


Note (1): OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. OCL @ -40°C can be lower than OCL @20°C by 15% max. Note (2): Irms: DC current for an approximate DT of 40°C without core loss. 
Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part 
not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat1: Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C). 
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High Current Power Inductors 


Cc sch nian (Thru Hole) — HcPT1309 Series 


Specifications: 


¢ Frequency Range: up to 1MHz * Operating Temperature Range: -40°C 
for 10 seconds maximum. 


~ 105°C » Solder Reflow Temperature: 260°C 


yas 1 
13.2 13.2 OC 
a6 or ~_— B—>| 
do b $ 
~ op-” 
= Bottom View 


oct) IsaT() 
nominal +/- Inms(2) Peak 30% DCR (moO) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Coiltronics 
20% (WH) Amperes Rolloff @ 20°C nom @ 20°C B D Part No. 1 10 100 Part No. 
0.20 43.1 72.2 0.426 12.2 1.63 2.13 513-1518-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-R20-R 
0.96 19.4 30.9 1.90 12.0 1.29 1.60 513-1519-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-1RO-R 
1.59 13.7 24.1 3.82 11.8 1.15 1.40 513-1520-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-1R5-R 
2.27 12.5 19.7 4.10 11.8 1.15 1.40 513-1521-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-2R2-R 
3.31 11.4 16.7 4.80 11.8 1.15 1.40 513-1522-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-3R3-R 


Note: (1) OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kKHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. Note: (2) IRMs DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
105°C under worst case operating conditions. Note: (3) Isat Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C) See data sheet for additional rolloff ratings. 


Foil Technology, High Current Power Inductors (SMD) Dimensions (mm) 
Series A B c 
Features: * Designed for high current, high frequency, low voltage applications where low DCR and high efficiency are needed. o HC1 13 13 10 
Specifications: * Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds D @Reel HC2LP 192 | 19.2 | 11.18 
maximum ¢ Frequency Range: 1kHz ~ 1MHz : 7 = 
Inductance ocL(1) Inms@) Isat) DCR (mQ) Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) | Amperes | Amperes Peak | Max. @ 20°C 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HC1 Series 
0.22 0.218 51.42 40.5 0.36 513-1160-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1160-2-ND 250 296.25 | HC1-R22-R 
1.0 1.12 28.01 25.4 1.23 513-1154-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1154-2-ND 250 296.25 | HC1-1RO-R 
1.7 1.66 22.3 22.2 2.0 513-1155-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1155-2-ND 250 296.25 | HC1-1R7-R 
2.3 2.29 22.3 16.7 2.0 513-1156-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1156-2-ND 250 367.50 | HC1-2R3-R 
3.6 3.59 16.76 13.4 3.5 513-1157-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1157-2-ND 250 296.25 | HC1-3R6-R 
5.1 5.15 12.79 11.2 5.7 513-1158-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1158-2-ND 250 296.25 | HC1-5R1-R 
78 7.85 12.79 6.7 5.7 513-1159-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1159-2-ND 250 296.25 | HC1-7R8-R 
10 10.5 12.79 5.3 5.7 513-1153-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1153-2-ND 250 296.25 | HC1-100-R 
HC2LP Series 
1.0 1.15 33.0 42.50 1.3 §13-1555-1-ND 4.26 3.87 _ 513-1555-2-ND 130 234.00 | HC2LP-1R0-R 
2.2 2.00 24.3 31.90 2.3 513-1161-1-ND 4.26 3.87 = 513-1161-2-ND 130 234.00 | HC2LP-2R2-R 
47 4.55 17.0 21.25 4.6 513-1162-1-ND 4.26 3.87 <= 513-1162-2-ND 130 234.00 | HC2LP-4R7-R 
6.0 6.00 17.0 16.50 4.6 513-1163-1-ND 4.26 3.87 = 513-1163-2-ND 130 234.00 | HC2LP-6RO-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 300kHz, .25Vrms, 0.0 Adc and Isat. Note (2): IRMs Amperes for approximately AT of 40°C. DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. Derating is 
necessary for AC currents. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): IsAT Amperes Peak for approximately 30% 
rolloff at 20°C. 


Power Over Ethernet Transformers (SMD) Digi@Reel” Dimensions (mm) 


Features: Versatile design allows multiple output variations. For use in IEEE 802.3af compliant Series A B c 
applications, UPS, VoiP Phone, Wireless LAN Access points, Bluetooth® Access points. 

Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C »* Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum, 1500VAC isolation POE13W 18.0 24.6 10.0 
primary to secondary * Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc * Leakage Inductance: POE13W: 200kHz, POE26W 21.5 10.8 28.5 
0.01Vrms, 0.0Adc; POE26W: 300kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc 


Inductance Output Ratings Leakage Inductance | Primary Current | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Coiltronics 
Wattage (uH) (No. of Outputs) x (V @ A) Typ. (UH) Peak (Adc) Part No. 1 10 Qty. Pricing | Part No. 
Flyback Topology 
13 100 (3) x 5.0V @ 0.90A 1.20 1.60 513-1105-1-ND 7.28 6.62 513-1105-2-ND 140 430.50 POE13W3X5.0-R 
13 100 (2) x 12.0V @ 0.60A 1.00 1.70 513-1103-1-ND 7.28 6.62 513-1103-2-ND 140 430.50 POE13W2X12-R 
V1:7.0 @ 1.1A 
13 100 V2:3.3V @ 1.1A 1.00 1.70 513-1107-1-ND 7.28 6.62 513-1107-2-ND 140 430.50 POE13W3VERS-R 
V3:1.8V @ 1.1A 
13 100 VES.OV @ 1.64 1.20 1.70 513-1106-1-ND 7.28 6.62 | 513-1106-2-ND 140 | 430.50 | POE13W2VERS-R 
2:3.3V @ 1.6A 
Forward Topology 
26 160 (2) 3.3V @ 4.0A 1.0 2.6 513-1384-1-ND 6.60 6.00 | 513-1384-2-ND 115 320.85 POE26W3.3VS5-R 
26 160 (2) 3.3V @ 4.0A 1.0 2.6 513-1383-1-ND 6.60 6.00 | 513-1383-2-ND 115 320.85 POE26W3.3VS10-R 
26 160 (2) 5.0V @ 2.6A 1.0 2.6 513-1385-1-ND 6.60 6.00 | 513-1385-2-ND 115 320.85 | POE26W5V-R 
VERSA-PAC® Inductors/ igi®Reel® |fotis Dimensions (mm) VP1,2and VPH1 Series | VP3, 4, VPH4 and VPS Series 
“S| | Series [A B c 
Transformers (SMD) @)| [vei mK oe 
ate, VPH1 12.9 13.0 6.2 Cc = 
Specifications: VP2 16.3 16.8 78 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. VP3 17.1 22.3 8.4 > 
* Isolation Voltage: 500VAC VP4 18.0 24.6 10.0 A B 
¢ Frequency Range: 1MHz VPH4 : : : 
* Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum VP5 21.0 28.5 10.8 
Inductance(1) Isat(2,3) Inms(2:4) Volt-pSec(5) Cut Tape 
(BASE) (BASE) (BASE) (BASE) Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
20% (H) Max. (Amperes) | Typ. (Amperes) Max. (uVs) 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.4 4.59 2.08 65.6 513-1540-ND§ 8.91 8.10 6.03 = = = VP5-0053-R, 
5.7 1.41 1.26 33.7 513-1537-1-ND 7.21 6.55 4.88 513-1537-2-ND 300 913.50 VP2-0116-R 
6.1 1.75 1.70 44.7 513-1539-ND§ 8.20 7.45 5.55 = _ = VP4-0075-R, 
9.9 1.60 2.08 65.6 513-1193-ND§ 8.91 8.10 6.03 = = = VP5-0155-R, 
10.6 0.76 1.26 33.7 513-1192-1-ND 7.21 6.55 4.88 513-1192-2-ND 300 913.50 VP2-0216-R 
10.9 0.72 0.55 32.9 513-1559-1-ND 7.03 6.39 4.76 513-1559-2-ND 600 1782.00 VPH1-0076-R 
11.2 0.59 1.47 27.7 513-1538-1-ND 7.42 6.74 5.02 513-1538-2-ND 200 627.00 VP3-0138-R 
11.3 0.95 1.70 44.7 513-1558-ND§ 8.20 7.45 5.55 = = = VP4-0140-R 
12.2 0.43 0.85 21.8 513-1191-1-ND 7.03 6.39 4.76 513-1191-2-ND 600 1782.00 VP1-0190-R 
12.7 1.21 1.41 64.6 513-1541-ND§ 9.94 9.03 6.72 = = = VPH4-0075-R 
21.6 0.53 0.95 48.3 513-1560-1-ND 7.21 6.55 4.88 513-1560-2-ND 300 913.50 VPH2-0216-R 
27.4 0.29 0.55 32.9 513-1194-1-ND 7.38 6.71 5.00 513-1194-2-ND 600 1782.00 VPH1-0190-R 
159.65 0.14 1.41 64.6 513-1542-ND§t 9.94 9.03 6.72 = =— = VPH4-0860-R 


Note (1): Lsase = Nominal Inductance of a single winding. Note (2): lsase = is the lesser of Isat(ease) and IRms(ease) Note (3): Peak current that will result in 30% saturation of the core. This current value assumes that equal 
current flows in all six windings. Saturation current per winding may be calculated as follows: ISAT = 6 x IsaT(@ase)/Number of windings driven. Note (4): IRs current that results in a surface temperature of approximately 
40°C above ambient. The 40°C rise occurs when the specified current flows through each of the six windings. Note (5): For multiple windings in series, the volt-sec Totat (Vs) capability varies as the number of windings in 
series (S): Volt-~sec totat = S x Volt-ysec(ease). For multiple windings in parallel, the Volt-usecond Tora (Vs) capability is as shown in the table above. t These devices are designed for feed-forward applications, 
where load current dominates magnetizing current § Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1435 


NEW! 


Murata Power Solutions 


Shielded Surface Mount 
Power Inductors 


The 2900 and 4600 Series are bobbin-wound, shielded inductors suitable for power-line filtering 
found in consumer electronics such as desktop computers, LED applications and GPS systems, 
as well as a vast range of industrial and telecom applications including network hubs, bridges and 
routers, and high frequency wireless communication devices. The 4500 Series is a lower profile 


version of the 4600 Series. 


Maximum Maximum Cut Tape Tape and Reel Murata 
Inductance DC Current | DC Resistance Dim. A | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Power Solutions 
Fig. (uH) (A) (mo) (mm) | Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
2900 Series 
1.0 6 16 811-1133-1-ND 1.05 92 80 811-1133-2-ND 494.00 29102C 
3.3 4 28 1.05 92 80 811-1137-2-ND 494.00 29332C 
47 2.3 30 4.0 811-1140-1-ND 1.05 92 80 811-1140-2-ND 494.00 29472C 
10 1.8 45 1.05 92 80 811-1134-2-ND 494.00 29103C 
1 33 1 120 811-1138-1-ND 1.05 92 80 811-1138-2-ND 494.00 29333C 
47 85 170 811-1141-1-ND 1.05 92 80 811-1141-2-ND 494.00 29473C 
100 53 360 811-1135-1-ND 1.05 92 80 811-1135-2-ND 494.00 29104C 
330 32 1000 4.0 811-1139-1-ND 1.05 92 80 811-1139-2-ND 494.00 29334C 
470 26 1600 811-1142-1-ND 1.05 92 80 811-1142-2-ND 494.00 29474C 
1000 -18 4100 811-1136-1-ND 1.05 92 80 811-1136-2-ND 494.00 29105C 
2900L Series 
1.0 4.6 13 811-1143-1-ND 1.05 92 80 811-1143-2-ND 494.00 29L102C 
3.3 2.6 25 811-1147-1-ND 1.05 92 80 811-1147-2-ND 494.00 29L332C 
4.7 2.2 31 3.15 811-1150-1-ND 1.05 92 80 811-1150-2-ND 494.00 29L472C 
10 1.55 64 811-1144- 1.05 92 80 811-1144-2-ND 494.00 29L103C 
1 33 82 174 811-1148-1-ND 1.05 92 80 811-1148-2-ND 494.00 29L333C 
47 38 223 811-1151-1-ND 1.05 92 80 811-1151-2-ND 494.00 29L473C 
100 48 456 811-1145-1-ND 1.05 92 80 811-1145-2-ND 494.00 29L104C 
330 3 1670 3.15 811-1149-1-ND 1.05 92 80 811-1149-2-ND 494.00 29L334C 
470 22 2410 811-1152-1-ND 1.05 92 80 811-1152-2-ND 494.00 29L474C 
1000 14 6480 811-1146-1-ND 1.05 92 80 811-1146-2-ND 494.00 29L105C 
4500 Series 
.28 8 9 811-1160-1-ND 96 84 74 811-1160-2-ND 455.00 45281C 
54 7 11 811-1164-1-ND 96 84 74 811-1164-2-ND 455.00 45541C 
1.0 6 14 3.55 811-1153-1-ND 96 84 74 811-1153-2-ND 455.00 45102C 
2.2 4.5 26 811-1157-1-ND 96 84 74 811-1157-2-ND 455.00 45222C 
3.3 3.7 34 811-1161-1-ND 96 84 74 811-1161-2-ND 455.00 45332C 
6.8 2.6 66 811-1165-1-ND 91 80 70 811-1165-2-ND 429.00 45682C 
10 2.2 82 91 80 70 811-1154-2-ND 429.00 45103C 
2 22 1.35 180 3.55 811-1158-1-ND 91 80 70 811-1158-2-ND 429.00 45223C 
33 1.25 250 811-1162-1-ND 91 80 70 811-1162-2-ND 429.00 45333C 
68 82 510 811-1166-1-ND 91 80 -70 811-1166-2-ND 429.00 45683C 
100 a 710 811-1155-1-ND 91 80 70 811-1155-2-ND 429.00 45104C 
220 5 1550 811-1159-1-ND 91 80 70 811-1159-2-ND 429.00 45224C 
330 35 2540 3.55 811-1163-1-ND 91 80 70 811-1163-2-ND 429.00 45334C 
680 26 5000 811-1167-1-ND 91 80 70 811-1167-2-ND 429.00 45684C 
1000 23 6500 811-1156-1-ND 191 80 -70 811-1156-2-ND 429.00 45105C 
4600 Series 
28 8.7 8 811-1175-1-ND 1.02 89 78 811-1175-2-ND 481.00 46281C 
54 7 a 10 811-1179-1-ND 1.02 89 78 811-1179-2-ND 481.00 46541C 
1.0 6.8 13 4.55 811-1168-1-ND 1.02 89 78 811-1168-2-ND 481.00 46102C 
2.2 5 21 811-1172-1-ND 1.02 89 78 811-1172-2-ND 481.00 46222C 
3.3 4.3 29 811-1176-1-ND 1.02 89 78 811-1176-2-ND 481.00 46332C 
6.8 3.1 52 811-1180-1-ND 96 84 74 811-1180-2-ND 455.00 46682C 
10 2.4 66 811-1169-1-ND 96 84 74 811-1169-2-ND 455.00 46103C 
2 22 1.8 120 4.55 811-1173-1-ND 96 84 74 811-1173-2-ND 455.00 46223C 
33 1.45 190 811-1177-1-ND 96 84 74 811-1177-2-ND 455.00 46333C 
68 1.05 360 811-1181-1-ND 96 84 74 811-1181-2-ND 455.00 46683C 
100 86 500 811-1170-1-ND 96 84 74 811-1170-2-ND 455.00 46104C 
220 57 1050 811-1174-1-ND 96 84 74 811-1174-2-ND 455.00 46224C 
330 46 1850 4.55 811-1178-1-ND 96 84 74 811-1178-2-ND 455.00 46334C 
680 32 3900 811-1182-1-ND 96 84 74 811-1182-2-ND 455.00 46684C 
1000 27 4900 811-1171-1-ND 96 84 74 811-1171-2-ND 455.00 46105C 


Flat Coil Surface Mount 
Power Inductors 


The 3500 and 3600 Series is a range of flat-coil power inductors. They are ideal for high power designs which 
demand reliability in high temperature environments. Used to provide filtering or energy storage, they are suited to 


Digi@Reel” 


many power applications including portable devices, computers and telecom equipment. 


Maximum Maximum Cut Tape Murata 
Inductance DC Current DC Resistance Dim. A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Power Solutions 
(uH) (A) (mQ) (mm) Part No. ul 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3500 Series 
0.25 15.5 45 811-1243-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1243-2-ND 1,400 754.00/M 35251C 
0.5 11.5 va 811-1244-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1244-2-ND 1,400 754.00/M 35501C 
0.8 9.5 10 3.2 811-1245-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1245-2-ND 1,400 754.00/M 35801C 
11 8.0 15 811-1241-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1241-2-ND 1,400 754.00/M 35112C 
15 6.5 19 811-1242-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1242-2-ND 1,400 754.00/M 35152C 
3600 Series 
0.4 14.5 4 811-1250-1-ND V7 1.49 1.31 811-1250-2-ND 1,000 806.00 36401C 
0.6 12.5 5 811-1252-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1252-2-ND 1,000 806.00 36601C 
1 9.5 75 4.2 811-1246-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1246-2-ND 1,000 806.00 36102C 
1.8 vA 14 811-1247-1-ND A 1 1.49 1.31 811-1247-2-ND 1,000 806.00 36182C 
2.3 6 20 811-1248-1-ND neal 1.49 1.31 811-1248-2-ND 1,000 806.00 36232C 
3.3 4.6 35 42 811-1249-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1249-2-ND 1,000 806.00 36332C 
4.7 3.6 4 ° 811-1251-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1251-2-ND 1,000 806.00 36472C 


Digi@Reel 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


NEW! Murata Power Solutions 


Axial and Radial Lead Inductors 


The 1800 Series inductors are particularly suited to use with a wide variety of switching regulators. Offering high 
current handling with a low mounting height, the devices are ideal where space is at a premium. The 1800R 
Series is a Radial Lead version of the 1800 Series, and features a small footprint. 

The 2200R Series is a general purpose range of inductors suitable for low to medium current applications. 
Their small footprint makes them ideal for high density applications where a chip inductor will not cope with 
the power requirement. 


Maximum Maximum Murata 
Inductance DC Current DC Resistance Digi-Key Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (Qa) Part No. il 10 50 Part No. 
Fig. 1 — 1800 Series Axial Lead 
10 3.45 0.015 811-1329-ND 1.43 1.35 1.31 18103C 
15 3 0.018 811-1326-ND 1.43 1.35 1.31 18153C 
22 2.42 0.025 811-1325-ND 1.43 1.35 1.31 18223C 
47 1.65 0.055 811-1322-ND 1.43 1.35 1.31 18473C 
100 12 0.1 811-1328-ND 1.43 1.35 1.31 18104C 
220 0.9 0.23 811-1324-ND 1.43 1.35 1.31 18224C 
330 0.73 0.335 811-1323-ND 1.43 1.35 1.31 18334C 
1mH 0.44 1 811-1327-ND 1.43 1.35 1.31 18105C 
Fig. 2 — 1800R Series Radial Lead 
10 3.45 0.015 811-1321-ND 1.43 1.35 1.31 18R103C 
22 2.42 0.025 811-1317-ND 1.43 1.35 1.31 18R223C 
33 2 0.04 811-1315-ND 1.43 1.35 1.31 18R333C 
47 1.65 0.055 811-1313-ND 1.43 1.35 1.31 18R473C 
68 1.35 0.07 811-1311-ND 1.43 1.35 1.31 18R683C 
100 12 0.1 811-1320-ND 1.43 1.35 1.31 18R104C 
150 11 0.165 811-1318-ND 1.43 1.35 1.31 18R154C 
220 0.9 0.23 811-1316-ND 1.43 1.35 1.31 18R224C 
330 0.73 0.335 811-1314-ND 1.43 1.35 1.31 18R334C 
470 0.6 0.465 811-1312-ND 1.43 1.35 1.31 18R474C 
680 0.53 0.63 811-1310-ND 1.43 1.35 1.31 18R684C 
1.0mH 0.44 1 811-1319-ND 1.43 1.35 1.31 18R105C 
Fig. 3 — 2200R Series Radial Lead 
10 1.62 0.05 811-1309-ND 60 56 55 22R103C 
15 1.35 0.07 811-1305-ND -60 56 55 22R153C 
22 1.08 0.09 811-1301-ND -60 56 55 22R223C 
33 0.9 0.14 811-1297-ND -60 56 55 22R333C 
47 0.77 0.22 811-1293-ND 60 56 55 22R473C 
68 0.77 0.28 811-1289-ND -60 56 55 22R683C 
100 0.67 0.39 811-1308-ND -60 56 55 22R104C 
150 0.52 0.54 811-1304-ND -60 56 55 22R154C 
220 0.43 0.83 811-1300-ND 60 56 55 22R224C 
330 0.38 1.21 811-1296-ND -60 56 55 22R334C 
470 0.31 1.65 811-1292-ND -60 56 55 22R474C 
680 0.25 2.64 811-1288-ND -60 56 55 22R684C 
1.0mH 0.17 3.63 811-1307-ND 60 56 55 22R105C 
1.5mH 0.13 6.49 811-1303-ND 60 56 55 22R155C 
2.2mH 0.11 8.58 811-1299-ND -60 56 55 22R225C 
3.3mH 0.10 10 811-1295-ND -60 56 55 22R335C 
4.7mH 0.081 13.2 811-1291-ND -60 56 55 22R475C 
6.8mH 0.072 22 811-1287-ND -60 56 55 22R685C 
10mH 0.063 37.4 811-1306-ND 85 80 78 22R106C 
15mH 0.054 49.5 811-1302-ND 85 -80 -78 22R156C 
22mH 0.045 82.5 811-1298-ND 85 80 -78 22R226C 
33mH 0.036 110 811-1294-ND 85 80 .78 22R336C 
47mH 0.027 154 811-1290-ND 85 80 78 22R476C 
68mH 0.018 242 811-1286-ND 85 80 78 22R686C 


Bobbin Type Inductors 


The 1400 Series is suitable for many power supply and ie 
other general purpose filtering applications. The use of a @®Reel 
non-magnetic screw will ensure mechanical stability. 

The 2800 Series inductors are designed for use in 

switching power supply and power line filter circuits, and are suitable for any 
application requiring a high saturation current in a miniature surface-mount 
footprint. 


Maximum Maximum Murata 
Inductance DC Current DC Resistance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (Q) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 — 1400 Series Through Hole Type 
10 13 0.007 24.4 27.0 14.0 811-1346-ND 2.50 2.36 2.28 1410313C 
22 a 0.011 24.4 27.0 14.0 811-1341-ND 2.50 2.36 2.28 1422311C 
47 8.5 0.021 24.4 26.8 14.0 811-1334-ND 2.50 2.36 2.28 1447385C 
68 6.2 0.032 24.4 26.5 14.0 811-1331-ND 2.50 2.36 2.28 1468362C 
100 5.4 0.042 24.4 26.4 14.0 811-1345-ND 2.50 2.36 2.28 1410454C 
100 7.8 0.040 29.8 32.4 21.8 811-1344-ND 4.06 3.83 3.71 1410478C 
150 4 0.069 24.4 26.2 14.0 811-1342-ND 2.50 2.36 2.28 1415440C 
220 3.5 0.096 24.4 26.1 14.0 811-1340-ND 2.50 2.36 2.28 1422435C 
220 41 0.073 24.4 26.3 18.5 811-1339-ND 2.64 2.48 2.41 1422441C 
220 5.5 0.062 29.8 32.1 21.8 811-1338-ND 4.06 3.83 3.71 1422455C 
300 3 0.14 24.4 25.9 14.0 811-1336-ND 2.50 2.36 2.28 1430430C 
330 2.8 0.15 24.4 25.9 14.0 811-1335-ND 2.50 2.36 2.28 1433428C 
470 2.3 0.222 24.4 25.7 14.0 811-1333-ND 2.50 2.36 2.28 1447423C 
470 4 0.125 29.8 31.7 21.8 811-1332-ND 4.06 3.83 3.71 1447440C 
680 2 0.276 24.4 25.7 14.0 811-1330-ND 2.50 2.36 2.28 1468420C 
1mH 1.6 0.419 24.4 25.6 14.0 811-1343-ND 2.50 2.36 2.28 1410516C 
2.2mH 0.9 0.916 24.4 25.3 14.0 811-1337-ND 2.50 2.36 2.28 1422509C 
Fig. 2 — 2800 Series Surface Mount Type 

1 15.5 0.0026 15.2 18.5 76 811-1205-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28102C 

1 15.5 0.0026 15.2 18.5 7.6 811-1205-2-ND§ 357.00/350 28102C 

4.7 8.3 0.01 15.2 18.5 7.6 811-1209-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28472C 

4.7 8.3 0.01 15.2 18.5 7.6 811-1209-2-ND§ 357.00/350 28472C 

+ Cut Tape § Tape and Reel (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Maximum Maximum Murata 
Inductance DC Current DC Resistance Dimensions —- mm Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (Q) A B C 1 10 50 Part No. 
6.8 6.8 0.014 15.2 18.5 7.6 811-1212-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28682C 
6.8 6.8 0.014 15.2 18.5 7.6 811-1212-2-ND§ 357.00/350 28682C 
10 5.9 0.018 15.2 18.5 7.6 811-1206-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28103C 
10 5.9 0.018 15.2 18.5 7.6 811-1206-2-ND§ 357.00/350 28103C 
47 2.66 0.086 15.2 18.5 7.6 811-1210-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28473C 
47 2.66 0.086 15.2 18.5 7.6 811-1210-2-ND§ 357.00/350 28473C 
68 2.16 0.122 15.2 18.5 7.6 811-1213-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28683C 
68 2.16 0.122 15.2 18.5 7.6 811-1213-2-ND§ 357.00/350 28683C 
100 1.8 0.174 15.2 18.5 7.6 811-1207-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28104C 
100 1.8 0.174 15.2 18.5 7.6 811-1207-2-ND§ 357.00/350 28104C 
470 0.78 0.816 15.2 18.5 7.6 811-1211-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28474C 
470 0.78 0.816 15.2 18.5 7.6 811-1211-2-ND§ 357.00/350 28474C 
680 0.64 117 15.2 18.5 7.6 811-1214-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28684C 
680 0.64 1.17 15.2 18.5 7.6 811-1214-2-ND§ 357.00/350 28684C 
1000 0.51 1.82 15.2 18.5 7.6 811-1208-1-ND¥ 1.87 1.64 1.43 28105C 
1000 0.51 1.82 15.2 18.5 7.6 811-1208-2-ND§ 357.00/350 28105C 
+ Cut Tape § Tape and Reel 
Vertical Mount 
Toroidal Inductors 
The 3200 and 3300 Series is a range of through hole power A Dimensions —mm 
7 are Series A B Cc 
inductors. Due to the toroidal construction, they exhibit a very low 
EMI as stray flux is kept to a minimum. Typical applications include 3200 10.0 18.0 24.0 
switching regulators and power line filtering. 3300 16.3 24.0 31.0 
Maximum Maximum Murata 
Inductance DC Current DC Resistance Digi-Key Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (mo) Part No. 1 10 50 Part No. 
3200 Series 
10 4.5 20 811-1215-ND 1.73 1.64 1.59 32100C 
15 3.7 24 811-1218-ND 1.73 1.64 1.59 32150C 
22 3 29 811-1220-ND 1.73 1.64 1.59 32220C 
33 2.5 36 811-1222-ND 1.73 1.64 1.59 32330C 
47 2.1 42 811-1224-ND 1.73 1.64 1.59 32470C 
68 1.7 62 811-1226-ND 1.73 1.64 1.59 32680C 
100 1.4 Te 811-1216-ND 1.73 1.64 1.59 32101C 
150 1.2 117 811-1219-ND 1.73 1.64 1.59 32151C 
220 0.96 141 811-1221-ND 1.73 1.64 1.59 32221C 
330 0.78 215 811-1223-ND 1.73 1.64 1.59 32331C 
470 0.66 312 811-1225-ND 1.73 1.64 1.59 32471C 
680 0.55 377 811-1227-ND 1.73 1.64 1.59 32681C 
1000 0.45 568 811-1217-ND 1.73 1.64 1.59 32102C 
3300 Series 
10 7.6 20 811-1228-ND 1.84 1.73 1.68 33100C 
15 6.2 27 811-1231-ND 1.84 1.73 1.68 33150C 
22 5.1 33 811-1233-ND 1.84 1.73 1.68 33220C 
33 4.2 40 811-1235-ND 1.84 1.73 1.68 33330C 
47 3.5 48 811-1237-ND 1.84 1.73 1.68 33470C 
68 2.9 57 811-1239-ND 1.84 1.73 1.68 33680C 
100 2.4 70 811-1229-ND 1.84 1.73 1.68 33101C 
150 2 84 811-1232-ND 1.84 1.73 1.68 33151C 
220 1.6 102 811-1234-ND 1.84 1.73 1.68 33221C 
330 1.3 126 811-1236-ND 1.84 1.73 1.68 33331C 
470 11 152 811-1238-ND 1.84 1.73 1.68 33471C 
680 0.92 183 811-1240-ND 1.84 1.73 1.68 33681C 
1000 0.76 221 811-1230-ND 1.84 1.73 1.68 33102C 


Common Mode 


Chokes 


@Reel® 


Dimensions —- mm 


The 5000, 5100 and 5200 Series common mode | Series A B c 
chokes are ieee date Ms oe ae up to ene 5000 93 70 44 
les he io where ee i galas required, 5100 10.0 18.0 24.0 
such as switching power supplies and telecom ap- | goqq 163 24.0 31.0 
plications. 
Inductance Maximum DC | Maximum DC Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata Power Solutions 
(mH) Current (A) Resistance (Q) Part No. il 10 50 Part No. Pricing 1,000 Part No. 
Fig. 1 — 5000 Series, Surface Mount Type 
0.47 0.7 0.3 811-1185-1-ND 1.79 1.56 1.37 811-1185-2-ND 845.00 50474C 
al 0.7 0.3 811-1183-1-ND 1.79 1.56 1.37 811-1183-2-ND 845.00 50105C 
2.2 0.5 0.4 811-1184-1-ND 1.79 1.56 1.37 811-1184-2-ND 845.00 50225C 
47 0.4 0.7 811-1186-1-ND 1.79 1.56 1.37 811-1186-2-ND 845.00 50475C 
Fig. 2 — 5100 Series, Through-Hole Type 
0.5 41 0.027 811-1255-ND 2.75 2.60 2.52 = = 51504C 
1 3.3 0.038 811-1253-ND 2.75 2.60 2.52 = = 51105C 
3 1.9 0.097 811-1254-ND 2.75 2.60 2.52 = = 51305C 
5 1.2 0.197 811-1256-ND 2.75 2.60 2.52 — = 51505C 
Fig. 2 — 5200 Series, Through-Hole Type 
3 3.5 0.045 811-1258-ND 3.35 3.16 3.06 = — 52305C 
5 2.4 0.091 811-1259-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52505C 
7 2.2 0.107 811-1260-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52705C 
10 1.7 0.193 811-1257-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52106C 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Reel* 


ee aie High Current Low Profile Surface Mount Inductors — 
IHLP Series 


Features: * Shielded construction » Frequency range up to 5.0MHz (1.0MHz for IHLP1616AB and Applications: * PDA/Notebook/Desktop/Server applications * High current POL converters » Low profile, 
IHLP1616BZ series) * Lowest DCR/iJH, in this package size * Handles high transient current spikes without high current power supplies * Battery powered devices * DC/DC converters in distributed power systems 
saturation ¢ Ultra low buzz noise, due to composite construction Specifications: « All test data is referenced * DC/DC converters for Field Programmable Gate Array (FPGA) 

to 25°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Inductance Tolerance: 20% Dimensions in mm 


Fig. 2 NEW! 


{ Fe 5.99 +] 


20] 279 


al te es 
O78 1 246 je 


Inductance 
HH +20% Heat Rating Saturation Cut Tape 
@ 100kHz DCRmO DCRmQ Current DC Current DC Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 

Fig.| 0.25V,0A | Typical 25°C | Max. 25°C | Amps Typical | Amps Typicalt | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.22 11.0 12.0 8.5t 20.0 541-1041-1-ND 2.15 1.74 1.45 | 541-1041-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABERR22M01 
0.47 20.0 22.0 5.0t 13.0 541-1042-1-ND 2.15 1.74 1.45 | 541-1042-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABERR47M01 
1A 1.0 50.0 52.5 4.0t 8.5 541-1043-1-ND 2.15 1.74 1.45 | 541-1043-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABER1ROMO1 
1.0 43.0 47.0 4.2t 4.5 541-1044-1-ND 2.15 1.74 1.45 | 541-1044-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABER1ROM11 
2.2 90.0 100.0 2.75t 3.0 541-1045-1-ND 2.15 1.74 1.45 | 541-1045-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABER2R2M11 
0.22 7.3 8.0 13.0t 24.0 541-1046-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1046-2-ND 4,000 1003.00/M | IHLP1616BZERR22M01 
1.0 33.0 37.0 3.75F 8.5 541-1047-1-ND 2.18 177 1.48 | 541-1047-2-ND 4,000 1003.00/M | IHLP1616BZER1ROMO1 
1B 2.2 80.0 90.0 2.85t 6.0 541-1048-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1048-2-ND 4,000 1003.00/M | IHLP1616BZER2R2M01 
1.0 24.0 27.0 4.5t 5.0 541-1049-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1049-2-ND 4,000 1003.00/M | IHLP1616BZER1ROM11 
22 61.0 68.0 3.25F 3.25 541-1050-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1050-2-ND 4,000 1003.00/M | IHLP1616BZER2R2M11 
4.7 95.0 105.0 1.7t 1.75 541-1051-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1051-2-ND 4,000 1003.00/M | IHLP1616BZER4R7M11 
0.10 3.6 3.9 17.0t 45.0 541-1082-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1082-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZERR10M01 
0.22 4.9 5.2 15.0t 22.0 541-1083-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1083-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZERR22M01 
0.33 7.6 8.2 12.0 25.0 541-1084-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33 | 541-1084-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZERR33M01 
0.47 8.1 8.8 11.5t 21.0 541-1085-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1085-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZERR47M01 
0.68 11.2 12.4 10.0t 15.0 541-1086-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33 | 541-1086-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZERR68M01 
2 1.0 18.9 20.0 7.0F 16.0 541-1087-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1087-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER1ROMO1 
2.2 45.6 50.1 4.2t 12.5 541-1088-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1088-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER2R2M01 
3.3 79.2 85.5 3.3f 8.5 541-1089-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1089-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER3R3M01 
47 108.0 116.6 2.8t 5.0 541-1090-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1090-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER4R7M01 
5.6 113.0 122.0 2.5t 4.5 541-1091-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1091-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER5R6M01 
6.8 139.0 150.0 2.4¢ 4.3 541-1092-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33. | 541-1092-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER6R8M01 
10.0 184.0 199.0 2.3f 4.0 541-1093-1-ND NEW! 1.96 1.59 1.33 | 541-1093-2-ND NEW! | 2,000 901.00/M | IHLP2020BZER100M01 
0.10 1.5 17 32.5F 60.0 541-1000-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1000-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR10M01 
0.20 2.4 3.0 24.0 41.0 541-1001-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1001-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR20M01 
0.33 3.5 3.9 20.0 30.0 541-1002-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1002-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR33M01 
0.47 4.0 4.2 17.5t 26.0 541-1003-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1003-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR47M01 
0.68 5.0 5.5 15.5t 25.0 541-1004-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1004-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR68M01 
0.82 6.7 8.0 13.0t 24.0 541-1005-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1005-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR82M01 
3 1.0 9.0 10.0 11.0t 22.0 541-1006-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1006-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER1ROMO01 
1.5 14.0 15.0 9.0t 18.0 541-1007-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1007-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER1R5M01 
2.2 18.0 20.0 8.0F 14.0 541-1008-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1008-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER2R2M01 
3.3 28.0 30.0 6.0t 13.5 541-1009-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1009-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER3R3M01 
4.7 37.0 40.0 5.5t 10.0 541-1010-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1010-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER4R7M01 
6.8 54.0 60.0 4.5t 8.0 541-1011-1-ND 2.26 1.83 1.53 | 541-1011-2-ND 2,000 1037.00/M | IHLP2525CZER6R8M01 
8.2 64.0 68.0 4.0t 7.5 541-1012-1-ND 2.26 1.83 1.53 | 541-1012-2-ND 2,000 1037.00/M | IHLP2525CZER8R2M01 
10.0 102.0 105.0 3.0t 7.0 541-1013-1-ND 2.26 1.83 1.53 | 541-1013-2-ND 2,000 1037.00/M | IHLP2525CZER100M01 
4 0.47 1.6 2.0 32.0t 55.0 541-1014-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1014-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEERR47M01 
0.68 2.3 2.5 28.0t 49.0 541-1015-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1015-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEERR68M01 
0.82 2.6 3.0 25.0 44.0 541-1016-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1016-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEERR82M01 
1.0 3.3 3.5 24.0t 40.0 541-1017-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1017-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEER1ROM01 
1.5 6.1 5.5 19.0t 35.0 541-1018-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1018-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEER1R5M01 
5 2.2 7.2 8.0 16.0t 29.0 541-1019-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1019-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEER2R2M01 
3.3 11.0 12.0 12.0 27.0 541-1020-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1020-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEER3R3M01 
4.7 14.3 15.0 10.0¢ 24.0 541-1021-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1021-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEER4R7M01 
5.6 18.3 19.0 9.5t 19.0 541-1022-1-ND 4.77 3.87 3.23 | 541-1022-2-ND 500 1096.50 | IHLPS5050CEERS5R6M01 
6.8 19.8 22.0 9.0F 18.0 541-1023-1-ND 4.77 3.87 3.23 | 541-1023-2-ND 500 1096.50 | IHLPS5050CEER6R8M01 
10.0 30.4 34.0 7.0t 14.0 541-1024-1-ND 4.77 3.87 3.23 | 541-1024-2-ND 500 1096.50 | IHLP5050CEER100M01 
1.0 2.1 2.5 29.0t 50.0 541-1025-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1025-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER1ROMO1 
2.2 4.6 5.5 20.0 32.0 541-1026-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1026-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER2R2M01 
6A 3.3 re 9.2 15.0t 32.0 541-1027-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1027-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER3R3M01 
47 12.8 15.0 12.0 27.0 541-1028-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1028-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER4R7M01 
6.8 15.4 18.5 11.0t 21.0 541-1029-1-ND 7.10 5.76 4.80 | 541-1029-2-ND 250 629.00 | IHLP5050EZER6R8M01 
10.0 21.4 25.5 9.0¢ 16.0 541-1030-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1030-2-ND 250 629.00 | IHLP5050EZER100M01 
0.47 1.0 1.2 41.0t 63.0 541-1031-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1031-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDERR47M01 
1.0 1:7 2.0 32.0f 49.0 541-1032-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1032-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER1ROMO01 
6B 2.2) 3.5 4.2 22.0 40.0 541-1033-1-ND 7.29 5.91 4.93 | 541-1033-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER2R2M01 
3.3 5.7 6.8 18.0t 35.0 541-1034-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1034-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER3R3M01 
4.7 9.3 11.2 13.5¢ 30.0 541-1035-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1035-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER4R7M01 
10.0 16.4 17.2 10.0t 15.5 541-1036-1-ND 6.40 5.19 4.33 | 541-1036-2-ND 250 735.25 | IHLP5050FDER100M01 


t+ DC current (A) that will cause an approximate AT of 40°C + DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 20% 
NOTE: The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions 
all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A csr Dale High Current Surface Mount Inductors — IHSM Series Digi®Reel® 


Dimensions (mm) 
Model |__A B C D E F G H J K 
1 T7118 | 572 | 191 | 965 | 1422 | 558 | 457 | 5.08 | 432 | 6.35 
Features: 2 {372 | 572 | 191 | 1219 | 1676 | 558 | 457 | 7.62 | 432 | 6.35 
* Flame retardant encapsulant (UL 94V-0) * Com- 3 16.26 7.24 2.54 14.73 21.97 7.37 6.60 8.76 5.46 8.13 
lately sncapaillated: withing prouldes. aupertor 4 2134 | 724 [254 | 19.81 | 2667 | 7.37 | 660 | 1346 | 546 | 813 
environmental protection and moisture resistance Tanne ie Rasa i ll Ta 
ett any inductance ater incrementa| ut Tape 
ae aor a a Heats moet ieee @1kHz | Max. Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
printed with model, inductance value and date | Model] — (yH) () | (Max Amps) | (Amps Approx.) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
code * Compatible with infrared or conventional 10 | 0.015] 5.11 441 541-1052-1-ND NEW! 540 4.38 3.65 | 541-1052-2-ND NEW! | 750 | 1861.50 | IMSM3825ERTROL 
reflow soldering methods * Pick and place 22 | 0.031 3.61 2.62 541-1053-1-ND NEW! 5.40 4.38 3.65 | 541-1053-2-ND NEW! | 750 | 1861.50 | IHSM3825ER2R2L 
compatible 47 | 0.083) 2.17 1.93 541-1054-1-ND NEW! 540 4.38 3.65 | 541-1054-2-ND NEW! | 750 | 1861.50 | IHSM3825ER4R7L 
10.0 | 0.126] 174 1.36 541-1055-1-ND NEW! 5.70 4.62 3.85 | 541-1055-2-ND NEW! | 750 | 1963.50 | IHSM3825ER100L 
Applications: 15.0 | 0.228| 1.29 inal 541-1056-1-ND NEW! 5.70 4.62 3.85 | 541-1056-2-ND NEW! | 750 | 1963.50 | IHSM3825ER150L 
: ee cules ; 22.0 | 0.336 | 1.05 0.96 541-1057-1-ND NEW! 5.70 462 3.85 | 541-1057-2-ND NEW! | 750 | 1963.50 | IHSM3825ER220L 
* Excellent for power line noise filters Filters | 4 33.0 | 0.440} 0.92 0.75 541-1058-1-ND NEW! 5.70 462 3.85 | 541-1058-2-ND NEW! | 750 | 1963.50 | IHSM3825ER330L 
for switching regulated power supplies * DC/ 470 | 0646| 0.74 0.68 541-1059-1-ND NEW! 444 3.60 3.00 | 541-1059-2-ND NEW! | 750 | 1530.00 | IHSM3825ER470L 
DC converters » SCR and Triac controls * RFI 100.0 | 1440] 0.48 0.42 541-1060-1-ND NEW! 444 3.60 3.00 | 541-1060-2-ND NEW! | 750 | 1530.00 | INSM3825ER101L 
suppression 220.0 | 3650| 0.34 0.28 541-1061-1-ND NEW! 5.07411 3.43 | 541-1061-2-ND NEW! | 750 | 1746.75 | IMSM3825ER221L 
330.0 | 5.070] 0.27 0.23 541-1062-1-ND NEW! 6.33. 5.13 4.28 | 541-1062-2-ND NEW! | 750 | 2180.25 | INSM3825ER331L 
- Pao 470.0 | 7.670| 0.22 0.19 541-1063-1-ND NEW! 6.33 5.13 4.28 | 541-1063-2-ND NEW! | 750 | 2180.25 | INSM3825ER471L 
Electrical Specifications: 1000.0 | 12.97 0.16 0.13 541-1064-1-ND NEW! 6.14 4.98 4.15 | 541-1064-2-ND NEW! | 750 2116.50 | IHSM3825ER102L 
+ Inductance: Measured at 1V with no DC current 10 | 0013] 86 44 541-1037-1-ND 3.15. 2.55 2.13 | 541-1037-2-ND 750 | 1083.75 | IHSM4825ER1ROL 
7 | ABO e 220 | 0152) 17 1.02 541-1038-1-ND 3.29 2.67 2.23 | 541-1038-2-ND 750 | 1134.75 | 1HSM4825ER220L 
acre de ee aaa ere 2 470 | 0362| 1.07 0.74 541-1039-1-ND 298 «= 2.40 2.00 | 541-1039-2-ND 750 | 1020.00 | 1HSM4825ER470L 
Sere Ue Tee ey CUED a ed me 100.0 | 0.672] 0.73 0.5 541-1040-1-ND 2.96 2.40 2.00 | 541-1040-2-ND 750 1020.00 | IHSM4825ER101L 
inductance will be decreased by 5% from its 470.0 | 2.21 | 0.49 0.31 541-1065-1-ND NEW! 6.22 5.04 4.20 | 541-1065-2-ND NEW! | 500 | 1428.00 | IHSM5832ER471L 
initial zero DC value * Operating Temperature: 1000.0 | 420 | 0.37 0.21 541-1066-1-ND NEW! 6.36 5.16 4.30 | 541-1066-2-ND NEW! | 500 | 1462.00 | IHSM5832ER102L 
-55°C ~ 125°C (no load); -55°C ~ 85°C (at full | | 1500.0 | 7.35 | 0.29 0.17 541-1067-1-ND NEW! 540 4.38 3.65 | 541-1067-2-ND NEW! | 500 | 1241.00 | IHSM5832ER152L 
rated current) 2700.0 | 11.29] 0.20 0.13 541-1068-1-ND NEW! 540 4.38 3.65 | 541-1068-2-ND NEW! | 500 | 1241.00 | IHSM5832ER272L 
3300.0 | 15.60] 0.18 0.12 541-1069-1-ND NEW! 540 4.38 3.65 | 541-1069-2-ND NEW! | 500 | 1241.00 | IHSM5832ER332L 
disistiai Seechicutiony 4700.0 | 23.10| 0.14 0.10 541-1070-1-ND NEW! 5.40 4.38 3.65 | 541-1070-2-ND NEW! | 500 | 1241.00 | IHSM5832ER472L 
aterial Specifications: 4700.0 | 106 0.23 0.09 541-1071-1-ND NEW! 6.92 5.61 4.68 | 541-1071-2-ND NEW! | 500 | 1589.50 | IHSM7832ER472L 
* Core: High resistivity ferrite core * Encapsulant: 4 10,000.0 | 24.6 0.16 0.07 541-1072-1-ND NEW! 7.14 5.79 4.83 | 541-1072-2-ND NEW! | 500 1640.50 | IHSM7832ER103L 
Epoxy «Terminals: 100% Sn over Ni 15,000.0 | 378 | 0.12 0.055 541-1073-1-ND NEW! 7145.79 4.83 | 541-1073-2-ND NEW! | 500 | 1640.50 | IHSM7832ER153L 
— 
= Tyco Electronics Tne UGtOtS 
y Unshielded Drum Core — DU Series 
Authorized Distributor 
Induc- DCR 2 P Cut Tape 
tance | Pkg. Isat | Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Tyco Electronics 
nH) | Size | Tol. | A(8) a) iD W H__| PartNo. 1 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing | Part No. 
MGDU2 Series 
10 2.40 | 0.110 436-1140-1-ND 160 144 120 |— = — | mepu2-00001 
47 | 1330 | «20% | 1.00 | 0.390 | 12.95 | 9.40 | 3.30 | 436-1142-1-ND 145 131 = 1.09 | — = — | Mepu2-00005 
470 0.30 | 4.000 436-1143-1-ND 145 131 1.09 | — = — | mepu2-00011 
MGDUS Series 
bcaiatee: 1.0 9.00 | 0.0092 436-1146-1-ND 165 #149 «124 |— = — | mepu3-00004 
roa eben factorctaiyel tem | 42 | 1852 | 220% | 5.40 | 0.0184 | 12.95 | 9.40 | 5.21 | 436-1149-1-ND 165 149 «1.24 |— = — | Mepu3-00003 
TOD 1 Top ncemenis tf DeUsiry iprevarene «| 2470 0.50 | 1.2700 436-1148-1-ND 155 140 4.17 | 436-1148-2-ND 700 325.50 | MGDU3-00019 
competitor series * High energy storage and UabUs Sen 
low resistance * Ideal for DC-DC buck or boost settee) 
conversion * Robust temperature deflection to | 10 8.00 | 0.040 436-1136-1-ND 170 153 1.28 | 436-1136-2-ND 250 127.50 | M@DU4-00002 
prevent damage during solder reflow 47 | 1311 | 420% | 3.80 | 0.110 | 12.95 | 9.40 | 11.43 ) 436-1138-1-ND 170 1531.28 | — = — | Mepu4-00006 
100 2.50 | 0.220 436-1137-1-ND 170153 1.28 | — = — | MeDu4-00008 
Specifications: MGDUS Series 
* Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C | 49 10.00 | 0.031 436-1150-1-ND 180 162 1.35 | 436-1150-2-ND 250 135.00 | MGDUS-00008 
oe ae rane ee ate 47 | sort | ap0% | 45 | 0-088 |agsa|aso4| 7.49 | 436-1153-1-ND 180 162 1.35 | 436-1153-2-ND 250 | 135.00 | m@DUS-00012 
i. 4 dae si a ‘oi, ola *aeeae Nie 470 140 | 0850 | ; | 436-1154-1-ND 200 180 150 |— = — | mG@pus-00018 
etc lem aly aa 4,000 4.00 | 1.800 436-1152-1-ND 180 162 135 |— = — | m@pus-00025 
(C): DC resistance is maximum at 20°C 


Shielded Drum Core — DS Series 


Features: * Drop-in replacements for industry prevalent competitor series * Ideal for DC-DC Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance 
buck or boost conversion * High energy storage and low resistance * Robust temperature tested at 100kHz, 100mVrms at 20°C Note (B): DC current applied to produce a typical 10% 


deflection to prevent damage during solder reflow drop in inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 
Inductance | Pkg. Isat DCR Max. Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Tyco Electronics 
uHlA) Size Tol. Al8) ale) L w H Part No. 1 10 100 | PartNo. 
MGDSS5 Series 
470 1976 | +20% 1.10 1.080 18.54 15.25 7.62 436-1135-1-ND 2.20 1.98 1.65 MGDS5-00011 


Inductance) Pkg. Isat | DCR Max. Dimension (mm) _| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | Tyco Electronics 
pH) Size | Tol. A(8) ae) [ WwW H_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
MGD@Q4 Series 
10 n 204 1.84 0.049 0 0 | 450 436-1129-1-ND 1.65 1.49 1.24 |— = — |MGDQ4-00004 
a7 | 745 | 420% | ges | o260 | 750 | 750 | 450 | as6-1431-1-nD 155 140 147 [= = —|ma@pa4-00012 
Features: * High energy storage and low resis- MGDG@QS5 Series 
tance * Smaller real estate than other common 
inductors * Robust temperature deflection to 47 1260 | +20% | 1.80 0.075 | 12.80 | 12.80 | 6.00 | 436-1123-1-ND 1.30 147 98 |— = —|MGDQ5-00013 
prevent damage during solder reflow » Highly 5 
resistive core for EMI suppression applications MGDQ6 Series 
Specifications: * Operating Temperature Rating: 47 13.50 | 0.016 436-1128-1-ND 180 162 «1.35 |— - —|M@Da6-00006 
-40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance test- 10 5.40 0.022 436-1124-1-ND 1.70 1.53 1.28 |= = — |MGDQ6-00009 
ed at 1kHz, 1Vrms at 20°C Note (B): DC current 47 1280 | 420% | 2.50 0.100 | 12.50 | 12.50 | 8.00 | 436-1127-1-ND 1.80 1.62 1.35. | 436-1127-2-ND 300 | 162.00]MGDQ6-00017 
applied to produce a. bial 30% WoBTeR the | 100 170 | 0220 436-1125-1-ND 180 162 1.35 |— = —|ma@pa6-00021 
rasistance is taxiinuriat 20°C : 1,000 0.55 | 1.820 436-1126-1-ND 1.80 1.62 1.35 _| 436-1126-2-ND 300 | 162.00 |MGDQ6-00033 
Digi®Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1440 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sanovator tn Electronics 


Chip Coils Monolithic 
and Film Type SMD 


Dimensions in mm 


Induct- Test | Rated SRF Cut Tape 
ance | Toler- /Freq. |Current) Q DCR Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel) | Murata 
(nH) | ance |(MHz)| (mA) | (Min.) (0) (MHz) Part No. ‘il 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQPO03T_00O Series — Case 0201 
1.0 | +0.2nH| 500 | 400 | 13 |0.10max.| 6,000 490-2481-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1NOCOOD 
1.2 | +0.2nH| 500 | 280 | 13 |0.13max.| 6,000 490-2482-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N2COOD 
1.5 | +0.2nH| 500 | 280 | 13 |0.16max.| 6,000 490-2483-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N5CO0D 
1.8 | +0.2nH| 500 | 280 | 13 |0.16max.| 6,000 490-2484-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N8CO0D 
2.2 | +0.2nH| 500 | 220 | 13 |0.18max.| 6,000 490-2485-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN2N2CO0D 
2.7 | +#0.2nH| 500 | 220 | 13 |0.21max.| 6,000 490-2486-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN2N7COOD 
3.3 | +0.2nH| 500 | 190 | 13 |0.30max.| 6,000 490-2487-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N3CO0D 
3.9 | +0.2nH| 500 | 170 | 13 |0.45max.| 6,000 490-2488-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N9COOD 
47 | +5% | 500) 160 | 13 |0.55 max.) 6,000 490-2489-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN4N7JOOD 
5.6 | +5% | 500} 140 | 13 |0.68max.| 6,000 490-2490-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TNSN6JOOD 
6.8 | +5% | 500} 130 | 13 |0.75max.| 6,000 490-2491-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN6N8JO0D 
8.2 | +5% | 500} 110 | 13 |0.86max.| 5,500 490-2492-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN8N2JO0D 
LQP03T_04 Series — Case 0201 
1.0 | +0.2nH| 500 | 400 | 13 |0.10max.| 6,000 490-4069-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN1NOCO4D 
1.2 | +0.2nH| 500 | 280 | 13 |013max.| 6,000 490-4070-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN1N2C04D 
1.5 | +0.2nH| 500 | 280 | 13 |0.16max.| 6,000 490-4071-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN1N5C04D 
1.8 | +0.2nH| 500 | 280 | 13 |0.16max.| 6,000 490-4072-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN1N8C04D 
2.2 | +0.2nH| 500 | 220 | 13 |0.18max.| 6,000 490-4073-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN2N2C04D 
3.3 | +0.2nH| 500 | 190 | 13 |0.20max.| 6,000 490-4074-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN3N3C04D 
3.9 | +0.2nH| 500 | 170 | 13 |0.30max.| 6,000 490-4075-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN3N9C04D 
47 | +5% | 500) 160 | 13 |0.40 max.) 6,000 490-4076-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN4N7J04D 
5.6 | +5% | 500} 140 | 13 |0.55max.| 6,000 490-4077-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TNSN6J04D 
6.8 | +5% | 500 | 130 | 13 |0.60max.| 6,000 490-4078-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN6N8J04D 
8.2 | +5% | 500} 110 | 13 |0.86max.| 5,500 490-4079-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN8N2J04D 
10 | +5% | 500 | 100 | 13 |1.10max.} 4,500 490-4080-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN10NJ04D 
12 | +5% | 500] 90 11 | 1.15 max.} 3,700 490-4081-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN12NJ04D 
15 | +5% | 500] 90 11 | 1.40 max.} 3,700 490-4082-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN15NJ04D 
18 | +5% | 500| 80 11 | 1.60 max.| 3,100 490-4083-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN18NJ04D 
22 | +5% | 500] 70 11 | 2.55max.} 2,800 490-4084-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN22NJ04D 
27 | +5% | 500] 70 11 | 2.90max.} 2,500 490-4085-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN27NJ04D 
33 | +5% | 300] 60 8 | 2.95 max.) 2,000 490-4086-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN33NJ04D 
39 | +5% | 300] 60 8 | 3.35 max.) 1,800 490-4087-1-ND 25° 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN39NJ04D 
47 | +5% | 300] 50 8 | 3.60 max.) 1,600 490-4088-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN47NJO4D 
56 | +5% | 300] 50 8 | 4.30 max.} 1,400 490-4089-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TNS6NJ04D 
LQP15M Series — Case 0402 
1.0 | +#0.1nH| 500 | 400 | 13 |010max.| 6,000 490-1124-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1NOBO2D 
1.2 | +0.1nH| 500 | 390 | 13 |0.10max.| 6,000 490-1125-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1N2B02D 
1.5 |+0.1nH| 500 | 280 | 13 |0.20max.| 6,000 490-1126-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1N5B02D 
1.8 | +0.1nH| 500 | 280 | 13 |0.20max.| 6,000 490-1127-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN1N8B02D 
2.2 | +0.1nH| 500 | 220 | 13 |0.30max.| 6,000 490-1128-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP1S5MN2N2B02D 
2.7 |+#0.1nH| 500 | 220 ] 13 |0.30max.| 6,000 490-1129-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN2N7B02D 
3.3 | +#0.1nH| 500 | 190 | 13 |0.40max.| 6,000 490-1130-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN3N3B02D 
3.9 |+0.1nH| 500 | 170 | 13 |0.50max.| 6,000 490-1131-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN3N9B02D 
47 |+0.1nH| 500 | 160 | 13 | 0.60 max.) 6,000 490-1132-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN4N7B02D 
5.6 |+0.1nH| 500 | 140 | 13 |0.70max.| 6,000 490-1133-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN5N6B02D 
6.8 |+0.1nH| 500 | 130 | 13 |0.90max.| 6,000 490-1134-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN6N8B02D 
8.2 | +0.1nH| 500 | 110 | 13 |1.10max.} 5,500 490-1135-1-ND 20. 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP1S5MN8N2B02D 
LQG15HS Series — Case 0402 
1.0 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.07max.| 10,000 | 490-2610-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1NOS02D 
1.2 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.09max.| 6,000 490-2611-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N2S02D 
1.5 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |010max.| 6,000 490-2612-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N5S02D 
1.8 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.10max.| 6,000 490-2613-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N8S02D 
2.2 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.12max.| 6,000 490-2614-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS2N2S02D 
2.7 |+0.3nH| 100 | 300 | 8 |015max.| 6,000 490-2615-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS2N7S02D 
3.3 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.17max.| 6,000 490-2616-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS3N3S02D 
3.9 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.18max.| 6,000 490-2617-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS3N9S02D 
47 |+0.3nH| 100) 300 | 8 |0.18max.} 6,000 490-2618-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS4N7S02D 
5.6 |+0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.20max.| 4,500 490-2619-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_ | LQG15HS5N6S02D 
6.2 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.22max.| 4,500 490-2620-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS6N2S02D 
6.8 | +5% | 100} 300 | 8 |0.24max.| 4,500 490-2621-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS6N8J02D 
7.5 | #5% | 100} 300 | 8 |0.24max.| 4,200 490-3456-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS7N5J02D 
8.2 | +5% | 100} 300 | 8 |0.24max.| 3,700 490-2622-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS8N2J02D 
10 | +5% | 100 | 300 | 8 |0.26max.| 3,400 490-2623-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_| LQG15HS10NJ02D 
12 | +5% | 100 | 300 | 8 |0.28max.} 3,000 490-2624-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS12NJ02D 
15 | +5% | 100 | 300 | 8 |0.32max.} 2,500 490-2625-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS15NJ02D 
18 | +5% | 100 | 300 | 8 |0.36max.} 2,200 490-2626-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS18NJ02D 
22 | +5% | 100] 300 | 8 |0.42max.) 1,900 490-2627-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS22NJ02D 
27 | +5% | 100| 300 | 8 |0.46max.| 1,700 490-2628-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_ | LQG15HS27NJO2D 
33 | +5% | 100] 200 | 8 |0.58max.) 1,600 490-2629-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS33NJ02D 
39 | +5% | 100] 200 | 8 |0.65max.) 1,200 490-2630-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS39NJ02D 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Murata’s original thin film technology contributes further to miniaturizing 
high performance equipment because the size is small and the Q-value 
is high. 


LQP03T_04 Series 


Coloring side 
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Marking 


Features: ¢ Ultra small 0201 size * High Q value of some items has been 
heightened and direction indicator has been enabled this enables easy 
impedance at matching RF and IF circuits * High frequency designing. 


LQP15M Series 


0. 


k— 1.0 —| 


Features: * Tight inductance tolerance * Ultra small size 0402 inductor, 
low profile and lightest weight in the world, enables miniaturization of 
mobile telecommunication equipment » Weight: LQP15M Series 0.61mg/ 
pcs multilayer film type inductor 0.94mg/pcs 


LQG15HS Series 


Direction 


\-+/0.25 _/Indicator 


F— 1.0 —| 


Chip inductors specifically designed for high frequency applications. They 
are designed to realize stable characteristics in high frequency range 
applying integrated multilayer process. Integrated multilayer process 
enables a wide range of inductance values with tight tolerance. 


LQM18F Series 


k-0.8+! 


Special ferrite material, whose inductance change caused by bias current 
is small, enables large rated current of 50mA at 10 micro H. Magnetically 
shielded structure enables good crosstalk characteristics. 


LQM18N Series 


Electrode 


Fos*l 


Magnetically shielded chip coils were developed by using original 
multilayer process technology and magnetic materials. Compact size is 
suitable for high density mounting. Shielded construction is not affected 
by interference from peripheral components. 


LQG18H Series 


Direction 
Indicator 
0.3 


fe 6, 1 


Designed to realize stable characteristics in high frequency range applying 
integrated multilayer process. Monolithic air core. 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1441 


Dimensions in mm 


Chip Coils Monolithic and Film Type SMD (cont) Digi@Reel® [sols] [Lomein series 


Electrode + 20 —| 
Induct- Test | Rated SRF Cut Tape k+10.5 _ ii 
ance | Toler- |Freq./Current] Q DCR Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel) | Murata t 
(nH) | ance |(MHz)} (mA) j(Min.)} = (9) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. i” — 
47 | +5% | 100] 200 | 8 |0.72max.| 1,000 | 490-2631-1-ND 09 ©=.79-~—«6.32 | 10,000] 27.65/m | LaGiSHS47NJO2D 4.25 
56 | +5% | 100] 200 | 8 |0.82max.| 800 | 490-2632-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LaG1SHS56NJ02D 
68 | +5% | 100] 180 | 8 |0.92max.| 800 | 490-2633-1-ND 09 §©.79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LaGiSHS68NJ02D Gomlsts of tactically shia Part No. 
82 | +5% | 100] 150 | 8 |1.20max.| 700 | 490-2634-1-ND 41 88 = 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LaG1SHS82NJ02D ed chip inductors. It has less | LQM21DN4R7NOOD 
100 | +5% | 100| 150 | 8 [1.25max.| 600 | 490-2635-1-ND 11.88 7.00 | 10,000 | 30.63/M_| LaG1S5HSR10J02D ane ‘alt the DG eelsiante ol LQM21DN100N00D 
120 | 45% | 100] 150 | 8 |1.30max.] 600 | 490-2636-1-ND 41.88 ~—7.00 | 10,000] 30.63/M | LaG1SHSR12U02D chip inductors as well as high | LOM21DN220NOOL 
150 | 5% | 100} 140 | 8 |299max.) 550 | 490-2637-1-ND 11 96 7.64 | 10,000 | 33.00/M | LaGisHSR15J020 inductance. Monolithic design. 
180 | «5% | 100] 130 | 8 |3.38max.} 500 | 490-2638-1-ND 41.96 = 7.64 | 10,000 | 33.43/M | LaG1S5HSR18J02D Tonic sence 
220 | +5% | 100| 120 | 8 |3.77max.) 450 | 490-2639-1-ND 41.96 = 7.64 | 10,000 | 33.00/M | LaG1SHSR22U02D 
270 | +5% | 100| 110 | 8 |4.94max.) 400 | 490-2640-1-ND 41.96 7.64 | 10,000 | 33.00/M | LaG1SHSR27J02D 
LQM18F Series — Case 0603 Electrode 
4000] +20% ] 1 | 150 | — ]0.20230%] 120 | 490-4022-1-ND 46 1.30 10.36] 4,000 | 45.00/M | LOM18FNiROMOOD pace 
2200 | +20% | 1 | 120 | — J0.40#30%] 80 490-4023-1-ND 46 1.30 10.36 | 4,000 | 45.00/M | Lam1sFN2R2MooD 
4700 | +20% | 1 | 80 | — |0.60+30%] 50 490-4024-1-ND 46 1.30 10.36} 4,000 | 45.00/M | Lam1sFN4R7MooD , Fias7 
10000] +20% | 1 | 50 | — |0.90+30%) 30 490-4025-1-ND 46 1.30 10.36 | 4,000 | 45.00/M | Lam1sFN100MooD 
LQM18N Series — Case 0603 
47 [420% | 50] 50 | 10 |0.30max] 260 | 490-1110-1-ND 231.93 15.44] 4,000 | 67.55/M | LOM18NN47NMOOD 
68 | +20% | 50 | 50 | 10 |0.30max.| 250 | 490-4032-1-ND 23 1.93 15.44} 4,000 | 68.00/M | LaM18NNesNMooD ; / ; : 
Suitable for power line choke because of its excellent direct current 
100 | +10% | 25 | 50 | 15 |0.50max.} 240 | 490-1111-1-ND 23 1.93 15.44} 4,000 | 67.55/M | LOM18NNR10KOOD characteristics. The series has larger rated current (60mA at 10 micro H) 
150 | +10% | 25 | 50 | 15 |0.60max.} 180 | 490-4033-1-ND 23 1.93 15.44} 4,000 | 68.00/M | LaM18NNR15KOOD than conventional rated current. Monolithic ferrite core. 
220 | +10% | 25 | 50 | 15 [0.80max.| 150 | 490-4034-1-ND 231.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M_ | LaM1sNNR22KO0D - 
330 | 210% | 25 | 35 | 15 |0.85max.] 125 | 490-4035-1-ND 231.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LOMMBNNR33Ko0D | | LOM21N Series 
470 | +10% | 25 | 35 | 15 |1.35max.) 105 | 490-4036-1-ND 23 1.93 15.44} 4,000 | 68.00/M | LaM18NNR47KoOD 
680 | +10% | 25 | 35 | 15 |1.70max.) 90 490-4037-1-ND 23 1.93 15.44 4,000 | 68.00/M | LaM1sNNR68KOOD Cisciade 
4000 | +10% | 10 | 25 | 35 |0.60max.} 75 490-1112-1-ND 26 2.18 17.40} 4,000 | 76.13/M | LaM18NN1ROKOOD x 
1500 | +10% | 10 | 25 | 35 |0.80max.}) 60 490-4038-1-ND 26 2.18 17.40} 4,000 | 76.00/M | LaM18NNiR5KOOD 
2200 | +10% | 10 | 15 | 35 |1.15max.} 50 490-1113-1-ND 26 2.18 17.40} 4,000 | 76.13/M | LaM1sNN2R2KOOD 
LQG18H Series — Case 0603 
4.2 ]+0.3nH] 100] 500 | 12 ]040max] 6,000 | 490-1099-1-ND 21 1.75 14.00] 4,000 ] 61.25/M | LOG18HNiN2s00D 
1.5 |40.3nH| 100] 500 | 12 |0.10max.) 6,000 | 490-1100-1-ND 21 1.75 14.00} 4,000 | 61.25/M | LaG18HNiNSSO0D 
1.8 |+0.3nH| 100} 500 | 12 |0.10max.| 6,000 490-1101-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOQG18HNiN8S00D Consists of magnetically shielded chip inductors developed using Murata’s 
2.2 |40.3nH| 100] 500 | 12 |0.10max.) 6,000 | 490-1102-1-ND 21° 1.75 14.00} 4,000 | 61.25/M | LaG18HN2N2sooD ortalnal multilayer process CO ies Geo ect deen oneleeee 
27 |+0.3nH| 100 | 500 | 12 |015max.| 6,000 | 490-1103-1-ND 211.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M_| LaG18HN2N7SOOD equipment. 
3.3 |40.3nH| 100] 500 | 12 |0.15max.) 6,000 | 490-1104-1-ND 21 1.75 14.00} 4,000 ] 61.25/m | LaG18HN3N3sooD 
3.9 |203nH| 100] 450 | 12 |0.15max.] 6,000 | 490-1105-1-ND 25 205 16.40| 4,000 | 72.00/M | LacisHNsNgsoop | | L@M21P Series 
47 |#03nH| 100| 450 | 12 |0.20max.} 6,000 | 490-1106-1-ND 21 1.75 14.00} 4,000 | 61.25/M | LaG18HN4N7SO0D 
5.6 |+0.3nH| 100] 430 | 12 |0.20max.) 5,000 | 490-1107-1-ND 21 1.75 14.00} 4,000 | 61.25/M | LaG18HNSN6SOOD Piscirede 
6.8 | +5% | 100] 430 | 12 |0.25max.) 5,000 | 490-1108-1-ND 21 1.75 14.00} 4,000 | 61.25/M | LaG18HN6NeJooD ra Ferrite 
8.2 | +5% | 100] 400 | 12 |0.25max.) 4,000 | 490-1109-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LaG18HN8N2J00D 
LQM21D Series — Case 0805 — 20 —> 
47H] +30%] 1 | 30 | — ]030max.] 35 490-1120-1-ND 26 219 17.52] 4,000 ] 76.65/M | LOM21DN4R7NOOD 
10uH | +30% | 1 | 15 | — |o50max.) 24 490-1121-1-ND 26 2.19 17.52} 4,000 | 76.65/M | LaM21DN1o0No0D 
22uH | +30% | 1 | 13 | — |0.65max.) 16 490-1123-1-ND 26 2.19 17.52} 3,000 | 76.65/M | LaM21DN220NO0L 
LQM21F Series — Case 0805 Features: * Small size in 2.0x1.25mm + Low profile * Large rated current 
T0uH] =30% | 1 | 220 | — ]020230%] 105 | 490-4026-1-ND 45 129 10.32] 4,000 | 45.00/M | LOM21FN1RONOOD Peano alive foal Or rela eailerina Honea canta toyed heat 
2.2uH| +30% | 1 | 150 | — |0.28+30% 70 490-4027-1-ND 45 1.29 10.32} 4,000 | 45.00/m | Lam21FN2R2NooD Applications: * DC-DG converter circuits for mobile equipment 
4.7uH| +20% | 1 | 120 | — |0.35+30%| 25 490-4028-1-ND 25 210 16.76} 3,000 | 73.00/M | LaM21FN4R7M70L 
10H | +20% | 1 | 100 | — |0.60+30%| 15 490-4029-1-ND 27 2.22 17.72 | 3,000 | 78.00/M | LOM21FN100M70L LQM31P Series 
10uH | +30% | 1 | 60 | — |050+30%| 15 490-1122-1-ND 48 1.51 12.08 | 3,000 | 52.85/M | LOM21FN100NOOL 
22uH | +30% | 1 | 13 | — |0.35+30%) 15 490-4030-1-ND 48 1.51 12.08 | 3,000 | 53.00/m | Lam21FN220NOOL 
47uH | +30% | 1 | 7 | — |0.60+30%) 7.5 | 490-4031-1-ND 48 151 12.08 | 3,000 | 53.00/M | LaM21FN470NOOL 
LQM21N Series — Case 0805 = 
O4AyH] +10% | 25 | 250 ] 20 ]0.26max.] 340 | 490-1174-1-ND 23 1.88 15.04] 4,000 ] 65.80/M | LOM21NNR10K10D S16 
0.22uH} +10% | 25 | 250 | 20 |0.38max.) 220 | 490-1115-1-ND 23 1.88 15.04 4,000 | 65.80/M | LaM21NNR22K10D se 
0.47H} +10% | 25 | 200 | 25 |0.57max.) 150 | 490-1116-1-ND 23 1.88 15.04} 4,000 | 65.80/M | LOM21NNR47K10D 
4.0uH| +10% | 10 | 50 | 45 /040max.) 107 | 490-1117-1-ND 24 2.03 16.20} 4,000 | 70.88/M | LaM21NN1ROK10D 
1.5uH| +10% | 10 | 50 | 45 /0.50max.} 87 490-1118-1-ND 24 © 2.03 16.20} 4,000 | 70.88/m | LaM21NN1R5K10D 
2.2uH| +10% | 10 | 30 | 45 |0.63max.| 71 490-1119-1-ND 24 2.03 16.20} 4,000 | 70.88/M | LaM21NN2R2K10D Features low DC resistance and magnetically shielded structure. 
= Outstanding solder heat resistance. Either flow or reflow soldering 
LQM21P Series — Case 0805 methods can be employed. 
0.47uH] +20% | 1 | 1100 | — [0.12#25%] 100 | 490-4991-1-ND 31260 20.80] 4,000 | 91.00/M | Lam21PNR47MCOD 
1.0uH| +20% | 1 | 800 | — J0.19#25%] 90 490-4992-1-ND 36 © 3.04 24.32 | 4,000 | 106.00/M | Lam21PNiRoMcoD) | LQM2H Series NEW! 
1.5uH| +20% | 1 | 700 | — |0.26#25%] 70 490-4993-1-ND 36 © 3.04 24.32 | 4,000 | 106.00/M | Lam21PN1R5MCOD 
2.2uH| +20% | 1 | 600 | — |0.34+25%| 50 490-4994-1-ND 31 2.60 20.80 | 4,000 | 91.00/M | Lam21PN2R2McoD 
LQM31P Series — Case 1206 
10uH] +20% | 1 | 1200 | — ]012#25%] 60 490-4039-1-ND 544.54 36.28 | 3,000 | 159.00/M | LOM31PN1ROMOOL 
NEW! LQM2H Series — Case 1008 NEW! 
0.47uH] +20% | 1 | 1800 | — |0.04225%] 100 | 490-5111-1-ND 45 3.76 30.08 | 3,000 | 132.00/M ] LaM2HPNR47MGOL 
1.0uH| +20% | 1 | 1600 | — /0.055+25%] 60 490-5112-1-ND 45 3.76 30.08 | 3,000 | 132.00/M | LaM2HPN1ROMGOL 
1.5uH| +20% | 1 | 1500 | — |0.07#25%] 50 490-5113-1-ND 45 3.76 30.08 | 3,000 | 132.00/M | LaM2HPNIRSMGOL 
2.2UH | +20% 1 1300 | — |0.08+25% 40 490-5114-1-ND A5 3.76 30.08 | 3,000 | 132.00/M | LOM2HPN2R2MGOL Features: * Small size of 2.5mm x 2.0mm _ » Flow/Reflow solderable 
3.3uH| 220% | 1 | 1200 | — |o10#25%/ 30 490-5115-1-ND 45 3.76 30.08 | 3,000 | 132.00/M | LaM2HPNSR3MGOL * Low profile: 1.0mm max. * Large rated current: 1600mA, 1.0uH * Low 
DC resistance » Magnetically shielded structure 
4.7yH| +20% | 1 | 1100 | — |011+25%| 25 490-5116-1-ND 45 3.76 30.08 | 3,000 | 132.00/M | LaMeHPN4R7MGOL Applications: » DC-DC converters of mobile devices 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 


Consists of air core chip coil using a miniature alumina 
core. Has high Q value and high self resonant frequency in 
high frequency range. Suitable for high frequency circuits 
which are used in telecommunication equipment. 


k+/0.3 0.3/+| 


Horizontal winding structure enables tight inductance. 
High self resonant frequency realizes high-Q value and 
stable inductance at high frequency. Low DC resistance 
design is ideal for low loss, high output and low power 


0.6 0.8 0.6 


Wire wound type with low profile (0.95mm) and wide 


[+ 1.6 >| 


Features: * Wire wound type with 0.70mm maximum ultra 
low-profile * Rated current: 595mA (1.0yH) » Inductance 


Applications: * DC-DC converter 


0.85 


Aa 
0.154 


Small size with large rated current (2.2uH). Small 
inductance change plus bias current enables high 
performance for DC-DC converter. Magnetically shielded 


Features: ¢ Small size of 3.0mm x 3.0mm _ « Low profile: 
1.0mm max. * Reflow solderable » Large rated current: 
* Low DC resistance »* Magnetically 


Applications: * DC-DC converters of mobile devices 


: f Chip Coils Wound Type SMD Digi@Reel° LOWI5A Series 
fanovator tn Electpontes 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Qa DCR Max. | SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel) | Murata 
ance (nH)| ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (0) (GHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No 
LQW15A Series — Case 0402 
1.5  |+0.5nH| 100 1000 10 0.03 18 490-1136-1-ND 43.36 ~—-.29_ | 10,000 | 126.00/M) LOW15AN1NS5DO0D Ww 
27 | +0.5nH| 100 850 20 0.05 15 490-1137-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LaW15AN2N7D00D *W: 0.6+0.1 (1.5-22nH), 
4.3 |202nH| 100 750 25 0.07 10 | 490-1138-1-ND 43.36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/m] Law1sananscoop 0.540.1 (27-56nH) 
47 | +#0.2nH| 100 750 25 0.07 8 490-1139-1-ND 43 36 ~—-.29_-| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN4N7CO0D 
5.1 | 20.5nH| 100 600 25 0.12 8 490-1140-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15ANS5N1D00D 
6.2 |+0.5nH| 100 700 25 0.09 8 490-1141-1-ND 43 36 ~—-.29_:| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN6N2D00D 
6.8 25% 100 700 25 0.09 6 490-1142-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN6N8J00D 
75 25% 100 570 25 0.13 6 490-1143-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M] LOW15AN7NS5J00D | | LQW18A Series 
8.2 25% 100 540 25 0.14 5.5 | 490-1144-1-ND 44 387. —-30_'| 10,000 | 129.15/M) LOW15AN8N2J00D 
94 25% 100 540 25 0.14 5.5 | 490-1145-1-ND 43 36 ~—-«.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN9N1J00D 
10 25% 100 500 25 0.17 5.5 | 490-1146-1-ND 43 36 ~—-.29_ | 10,000 | 126.00/M) LOW15AN10NJOOD 
12 25% 100 500 30: 0.14 5.5 | 490-1147-1-ND 43 36 ~—-.29_-| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN12NJOOD 
15 25% 100 460 30 0.16 5 490-1148-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN15NJO0D = 
18 25% 100 370 25 0.27 4.5 | 490-1149-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN18NJOOD 
22 25% 100 310 25 0.30 4 490-1150-1-ND 43.36 ~—-«.29_-| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN22NJO0D Ic | 
27 25% 100 280 25 0.52 3.5 | 490-1151-1-ND 43 36 ~—-.29_:| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN27NJOOD T0.8+ 
33 +5% | 100 260 25 0.63 3.2 | 490-1152-1-ND 43.36 ~—-.29: | 10,000 | 126.00/M| Law15AN33NJo0D TO IBAN- 
39 25% 100 250 25 0.70 3 490-1153-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN39NJOOD 
47 25% 100 210 25§ 1.08 2.9 | 490-1154-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15AN47NJOOD 
56 25% 100 200 25§ 147 2.8 | 490-1155-1-ND 43 36 ~—-.29_| 10,000 | 126.00/M) LOW15ANS56NJO0D 
82 25% 100 130 20a 2.24 2.3 | 490-1157-1-ND 44° 37-30 | 10,000 | 129.15/M) LOW15AN82NJOOD consumption. 
100 | +5% 100 120 204 2.52 1.5 | 490-4090-1-ND 44 37. ——-380_'| 10,000 | 129.00/M) LOW15ANR10J00D 
120 | +5% 100 110 204 2.66 1.0 | 490-4091-1-ND 44.37 _.30_| 10,000 | 129.00/M| LOQW15ANR12J00D |_| LQH2MC_02 Series 
+ Test Frequency at 250MHz § Test Frequency at 200MHz A Test Frequency at 150MHz 
0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reel) | Murata 
ance (nH)|} ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (0) (MHz) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQW18A Series — Case 0603 
22 | 40.5nH| 100 700 16t | 0.049max.) 6,000 | 490-1158-1-ND 39 §=.33.— 27 -| 4,000 | 115.15/M | LaW18AN2N2D00D se 
3.6 | +0.5nH| 100 850 25t | 0.059max.| 6,000 | 490-1159-1-ND 39 33-27 '| 4,000 | 115.15/M | LQW18AN3N6DOOD 
3.9 | 40.5nH| 100 850 35t | 0.059max.| 6,000 | 490-1160-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN3N9DO0D 
43 | 20.5nH| 100 850 35t | 0.059max.| 6,000 | 490-1161-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LaW18AN4N3D00D inductance range. 
47 | 40.5nH| 100 850 35t | 0.059max.) 6,000 | 490-1162-1-ND 39.33.27 | 4,000 | 115.15/M | LaW18ANAN7D000 | Fo ooay G52 Sarles 
5.6 | +0.5nH| 100 750 35t | 0.082 max.) 6,000 | 490-1164-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M | LQW18ANSN6DO0D 
6.2 | +0.5nH| 100 750 35t | 0.082 max.) 6,000 | 490-1163-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18ANGN2D00D 
68 | +0.5nH| 100 750 35t | 0.082 max.) 6,000 | 490-1165-1-ND 39 33 = -.27 | 4,000 | 115.15/M | LW18ANGN8DO0D 
75 | 40.5nH| 100 750 35t | 0.082 max.| 6,000 | 490-1166-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LW18AN7NSDOOD 
8.2 | +0.5nH| 100 650 35 0.11 max. | 6,000 | 490-1167-1-ND 39 33.27 _| 4,000 | 115.15/M | LaW18ANSN2D00D 
87 | +0.5nH| 100 650 35 0.11 max. | 6,000 | 490-1168-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M } LaW18AN8N7D00D 
10 25% 100 650 35 0.11 max. | 6,000 | 490-1169-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M } LQW18AN10NJOOD 
12 25% 100 600 35 0.13 max. | 6,000 | 490-1170-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M | LW18AN12NJO0D 
15 25% 100 600 40 0.13 max. | 6,000 | 490-1171-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN15NJOOD 
18 25% 100 550 40 0.16 max. | 5,500 | 490-1172-1-ND 39 33.27 _| 4,000 | 115.15/M | LQW18AN18NJOOD range: 1.0uH ~ 10uH 
22 25% 100 500 40 0.17 max. | 4,600 | 490-1173-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LaW18AN22NJOOD 
27 25% 100 440 40 0.21 max. | 3,700 | 490-1174-1-ND 39 ©3327 _| 4,000 | 115.15/M | LaW18AN27NJOOD 
33 45% 100 420 40t | 0.23 max. | 3,200 | 490-1175-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M | LawisAn33nJoop | | L@Y33P Series 
39 25% 100 400 40 0.26 max. | 2,800 | 490-1176-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LW18AN39NJOOD 
56 25% 100 360 38§ | 0.35 max. | 2,400 | 490-1177-1-ND 39 33.27 -| 4,000 | 115.15/M | LQW18ANS6NJOOD 
68 25% 100 340 38§ | 0.38 max. | 2,200 | 490-1178-1-ND 39 33.27 '| 4,000 | 115.15/M | LQW18ANG8NJOOD R—32—+1 F 
100 25% 100 220 344 | 0.68max.| 1,800 | 490-1179-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M } LQW18ANR10J00D 
120 25% 100 180 324 ] 1.3max. | 1,600 | 490-1180-1-ND 39 §=.33.—.27_-| 4,000 | 115.15/M | LQW18ANR12J00D 
270 25% 100 110 30¢ | 34max. | 960 | 490-1181-1-ND 43.36 = .29 | 4,000 | 126.00/M | LaW18ANR27J00D 
330 25% 100 85 30¢ | 55 max. | 800 | 490-1182-1-ND 43.36 ~—-«.29 _| 4,000 | 126.00/M | LQW18ANR33J00D 
390 25% 100 80 30¢ | 62max. | 800 | 490-1183-1-ND 43 -«.36~=—.29 | 4,000 | 126.00/M | LaW18ANR39J00D 
470 25% 100 75 30¢ | 7.0max. | 700 | 490-1184-1-ND 43.36 ~—-.29 | 4,000 | 126.00/M | LaW18ANR47J00D ¢ 
LQH2MC_02 Series — Case 0806 structure. Low profile, 
1000 | +20% 1 485 — | 03+30% | 100 | 490-4040-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2MCNiROMO2L| [LQH3N Series NEW! 
1500 | +20% 1 445, — | 04+30% | 95 | 490-4041-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN1R5Mo2L 
2200 | +20% 1 425 — | 048+30%) 70 | 490-4042-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN2R2Mo2L 
3300 | +20% 1 375 — | 06+30% | 65 | 490-4043-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN3R3M02L be 2.7 
4700 | +20% 1 300 — | 08+30% | 60 | 490-4044-1-ND 72 60 48 _| 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN4R7M02L 
6800 | +20% 1 255 — | 1.0+30%] 55 | 490-4045-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN6REMO2L -—3.0—+l 
10000 | +10% 1 225 — | 12+30% | 48 | 490-4046-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN100K02L 
15000 | +10% 1 200 — | 16+30%) 40 | 490-4047-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN150K02L 
22000 | +10% 1 185 — | 24430%]) 30 | 490-4048-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN220K02L 
33000 | +10% 1 160 — | 28+30% | 28 | 490-4049-1-ND 72 60 48 _| 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN330K02L 
47000 | +10% 1 120 — | 51+30% | 18 | 490-4050-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN470KO2L 
68000 | +10% 1 100 — | 66+30% | 14 | 490-4051-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LQH2MCN680K02L 
LQH2MC_52 Series — Case 0806 1525mA, 1.0nH 
shielded structure 
1.0 +20% 1 595 — | 0.25430%) 215 | 490-4984-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN1ROMS2L 
15 +20% 1 540 — | 0.33+30%| 165 | 490-4985-1-ND 89 75.60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN1R5M52L 


t+ Test Frequency at 250MHz 


§ Test Frequency at 200MHz 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


A Test Frequency at 150MHz 


+ Test Frequency at 100MHz 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1443 


Dimensions in mm 


Chip Coils Wound Type SMD (cont) Ree! Bolts | | LaH32c_23 Series 
faaovator ta Edcctrontes 
5-5 = 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each; Tape andReeld | Murata sl 
ance (nH)| ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (0) (MHz) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. ili i 
22 +20% 1 500 — | 042+30%| 125 | 490-4986-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN2R2M52L 10.10 
3.3 +20% 1 360 — | 074+30%} 110 | 490-4987-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN3R3M52L is 
47 +20% 1 335 — | 0.91+30%] 90 | 490-4988-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN4R7M52L 
6.8 +20% 1 285 — | 1.23430%] 65 | 490-4989-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN6R8M52L 
10 +20% 1 200 — | 2.27+30%| 60 | 490-4990-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LQH2MCN100MS2L 2.0 
LQY33P Series — Case 1212 E | 
2200 | +20% 1 720 — | 0.36+30%] 270 | 490-4052-1-ND 72 60 48 | 1,500 ] 209.00/M ] LaY33PN2R2M02L ; 7 eee : 
4700 | +20% 1 600 — | 053+30%| 160 | 490-4053-1-ND 2 60 4) — — | Lay33Pn4R7Mmo2L Consists of minlature chip colls with low DC resistance, 
high current capacity, and high impedance characteristics. 
NEW! LQH3N Series — Case 1212 NEW! Features are possible by the development of Murata's 
10H ] 230% 1 1525 — | 0.08%20%] 160 | 490-5117-1-ND 54. «45.~—~—«36-| 1,500 | 156.00/M | LOHSNPNTRONGOL automatic winding techniques. Excellent for use as power 
15H | 430% 1 1470 — | 0.10+20%| 130 | 490-5118-4-ND 54 45 ~—-36-| 1.500 | 156.00/M| LOH3NPNIRSNGOL Supply line choke coils. 
2.2uH | +30% 1 1270 — | 014+20%) 100 | 490-5119-1-ND 54 45 ~~ -.36-| 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN2R2NGOL : 
3.3uH | +30% 1 1130 — | 018%20%| 75 | 490-5120-1-ND 54.4536 | (1,500 | 156.00/M | LOH3NPN3R3NGOL| | L@H32C_53 Series 
47H | +30% 1 925 — | 026+20%| 60 | 490-5121-1-ND 54 45.36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN4R7NGOL 
6.8uH | +30% 1 710 — | 045+20%] 48 | 490-5122-1-ND 54 45.36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN6R8NGOL 
10uH | 430% 1 630 — | 057+20%) 45 | 490-5123-1-ND 54 45 36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN100NGOL 
15uH | 430% 1 475 — | 0.91+20%) 35 | 490-5124-1-ND 54 45 36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN150NGOL 
22H | +30% 1 430 — | 14+20%) 25 | 490-5125-1-ND 54 45 36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN220NGOL Lee fe—ofe— 
33uH | +30% 1 345 — | 24+20% | 24 | 490-5126-1-ND 54 45 —_—36_| 1,500 | 156.00/M | LOH3NPN330NGOL 0.9 1.3 0. 
47H | +30% 1 270 — | 30+20%) 19 | 490-5127-1-ND 54 45.36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN470NGOL 
68uH | +30% 1 235 — | 42+20%) 16 | 490-5128-1-ND 54 45 36 | 1,500 | 156.00/M | LQH3NPN680NGOL 
100uH | +30% 1 165 — | 80+20%) 10 | 490-5129-1-ND 55 47 37 | 1,500 | 161.00/M | LQH3NPN101NGOL 
150uH | 430% 1 145 — | 11.0+20%) 10 | 490-5130-1-ND 55 47 37 | 1,500 | 161.00/M | LQH3NPN151NGOL 
220H | +30% 1 130 — | 14.0+20%) 8.5 | 490-5131-1-ND 55 47 37 | 1,500 | 161.00/M | LQH3NPN221NGOL : a ee be ; 
250uH | +30% | 4 130 =| 15.0220%| 8.0 | 490-5132-1-ND 5547 __37 | 1500 | 161.007 | LoHSNPN251NGOL | | Re ete ee Wedaiee charsetaratcg 
+ Test Frequency at 250MHz § Test Frequency at 200MHz A Test Frequency at 150MHz ‘+ Test Frequency at 100MHz Excellent for use as choke coils in DC power supply 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. circuits. High rated current and low profile with a maximum 
height of 1.7mm 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated a DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Roald Murata LQH43C Series 
ance (H)| ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (0) (MHz) | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQH32C_23 Series — Case 1210 
1.0 | 420% 1 800 — | 0.09+30% | 96 | 490-2493-1-ND 39 §=©.33 = 26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32CN1ROM23L 
2.2 | 220% 1 600 — | 013+30% | 64 | 490-2494-1-ND 389 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32CN2R2M23L 
47 | 220% 1 450 — | 02+30% 43 | 490-2495-1-ND 39 ©3326 | 2,000 | 113.05/M | LOH32CN4R7M23L 
10 410% 1 300 — | 044+30% | 26 | 490-2496-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN100K23L 
47 +10% 1 170 — | 13430% 15 | 490-2497-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32CN470K23L 
220 | +10% 1 70 — | 84+30% | 6.8 | 490-4066-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN221K23L 
330 | 410% 1 60 _ 10 +30% 5.6 | 490-2498-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN331K23L 
390 | +10% 1 60 _ 17 +30% 5 490-4067-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN391K23L 
470 | 10% | 1kHz 60 _ 19 +30% 5 490-2499-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN471K23L 
560 | +10% | 1kHz 60 — | 22+30% 5 490-4068-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN561K23L 
LQH32C_53 Series — Case 1210 
1.0 | +20% 1 1000 — | 0.060+30%| 100 | 490-4055-1-ND 42 36 ~—-.29 | 2,000 ] 123.00/M | LQH32CN1ROMS3L 
2.2 | +20% 1 790 — | 0.097+30%| 64 | 490-4056-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LOH32CN2R2M53L Gouidists ‘of mintaturéchip taductors: with’ low. 00 
47 | +20% 1 650 — | 015+30% | 43 | 490-4057-1-ND 42 36 = 29 | 2,000 | 123.00/M | LOH32CN4R7M53L resistance, high current capacity, and high impedance 
6.8 | +20% 1 540 — | 0.25+30% | 32 | 490-4058-1-ND 42 36 = 29 | 2,000 | 123.00/M | LOH32CN6R8M53L characteristics. It is suitable for use as choke coil in DC 
10 +10% 1 450 — | 0.30+30% | 26 | 490-4059-1-ND A236 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN100K53L power supply circuits. 
15 +10% 1 300 — | 058+30% | 26 | 490-4060-1-ND 42 36 ~— 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN150K53L 
22 +10% 1 250 — | 071+30% | 19 | 490-4061-1-ND 42 36 ~=—-.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN220K53L LQH43M Series 
33 +10% 1 200 — | 14 +30% 17 | 490-4062-1-ND 42 36 = 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN330K53L 
47 +10% 1 170 — | 13+30% 15 | 490-4063-1-ND 42 36 = 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN470K53L 
68 +10% 1 130 — | 22+30% 12 | 490-4064-1-ND 42 36 = -.29 | 2,000 | 123.00/M | LOH32CN680K53L 
100 | +10% 1 100 — | 35230% 10 | 490-4065-1-ND 42.36.29 |_ 2,000 | 123.00/M | LQH32CN101K53L 
LQH43C Series — Case 1812 
1.0 | 420% 1 1080 — | 0.08max. | 100 | 490-2514-1-ND 64 54 43] 500 93.10 | LQH43CN1ROMO3L 
2.2 | +20% 1 900 — | 0.11 max. 60 | 490-2515-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN2R2M03L 
3.3 | +20% 1 800 — | 043 max. 47 | 490-2516-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN3R3M03L 
47 | 220% 1 750 — | 0.15 max. 35 | 490-2517-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN4R7M03L 
6.8 | +20% 1 720 — | 0.20 max. 30 | 490-2518-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN6R8MO3L 
10 +10% 1 650 — | 0.24 max. 23 | 490-2519-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN100K03L 2 
33 410% 1 310 _ 1.0 max. 12 | 490-2520-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN330K03L ram lar 
47 +10% 1 280 _ 1.4 max. 10 | 490-2521-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN470K03L fae) 
68 410% 1 220 _ 1.7 max. 8.4 | 490-2522-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN680K03L : 
330 | 410% 1 100 _ 6.8 max. 3.6 | 490-2523-1-ND 67 56 45 | 500 97.65 | LQH43CN331K03L ; _ nae 
470 | +10% | 4kHz 90 — | 85max. | 30 | 490-2524-1-ND 67 56 45 | (500 97.65 | LQH43CN471K03L Consists of winding type chip coils for general use by 
= Murata’s original auto winding technology and ferrite core. 
LQH43M Series — Case 1812 High Q value at high frequency and low DC resistance. 
3.9 | +20% 1 500 20 | 0.38 max. 4 490-2525-1-ND 79 66 53] 500 114.89 | LQH43MN3ROMO3L 
5.6 | +10% 1 500 30 | 0.47 max. 33 | 490-2526-1-ND 79 66 53] 500 114.89 | LQH43MNSR6KO3L LQH32M Series 
27 410% 1 300 35 1.4 max. 14 | 490-2527-1-ND 63 53 43 | 500 92.58 | LQH43MN270KO3L 
82 410% 1 170 35 2.2 max. 7.5 | 490-2528-1-ND 63 53 43 | 500 92.58 | LQH43MN820K03L 
150 | +10% 1 130 40¢ | 3.7 max. 5.5 | 490-2529-1-ND 63 53 43 | 500 92.58 | LQH43MN151KO3L 
LQH32M Series — Case 1210 
1.0 | 420% 1 445 20 0.5 max. 100 | 490-2500-1-ND 39 =§=.33.— 26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN1ROM23L 
2.2 | +10% 1 370 20 0.8 max. 50 | 490-2501-1-ND 39 33-26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN2R2K23L 
47 | +10% 1 270 20 1.2 max. 31 490-2502-1-ND 39 33. == -.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN4R7K23L 
6.8 | +10% 1 240 20 1.5 max. 25 | 490-2503-1-ND 39 33 = 26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN6R8K23L 
8.2 | +10% 1 225 20 1.6 max. 23 | 490-2504-1-ND 39 33.26 | _ 2,000 | 113.05/M | LOH32MN8R2K23L 
10 25% 1 190 35 1.8 max. 20 | 490-2505-1-ND 39  §=.33--— 26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN100J23L 
22 15% 1 150 35 2.8 max. 14 | 490-2506-1-ND 39 ©3326 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN220J23L 
33 15% 1 115 40 3.5 max. 12 | 490-2507-1-ND 39 ©3326 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN330J23L 
47 15% 1 100 40 4.3 max. 11 490-2508-1-ND 39 33 = 26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN470J23L 
150 15% 1 70 40¢ | 9.3 max. 7 490-2509-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN151J23L 
270 15% 1 65 40¢ | 12.5 max. 5 490-2510-1-ND 39 =§=.33.-— 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN271J23L 
330 15% 1 65 40¢ | 13.0 max. 5 490-2511-1-ND 39 33-26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN331J23L Govisiets of tate tip liductrs: wav dv spacial 
390 15% 1 50 50¢ | 22.0 max. 5 490-2512-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN391J23L : : : 
560 | 45% | tkHz 40 sot | 28.0max. | 5 | 490-2513-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MNS61J23L ferrite core: alghy yale -at'highy frequency an low: DG 


( For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Test Frequency at 796kHz 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1444 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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DLW21H Series: Excellent noise suppression for limited board space applications. Suitable for differential signal line like 

USB2.0, IEEE1394 and LVDS. DLW21H does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high 

coupling. (USB2.0:DLW21HN900SQ2). 

DLW21S Series: Able to suppress noise for high-speed differential signal lines which are used in digital AV interfaces, such 

as HDMI and DVI, without damage to the signal wave. 

DLW31S Series: High common mode impedance at high frequency provides excellent noise suppression performance. 

DLW31S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high speed signal transmission 

due to its high coupling. Small dimension enables higher density mounting. 

DLW5BS Series: High performance wound type chip common mode choke coil. Its high impedance characteristic enables great 

noise suppression, but it does not damage high speed signal due to low normal mode impedance. 

DLW5BT Series: Suitable for noise suppression at DC power line and portable equipment. Low profile. Small size and high 

rated current. High common mode impedance. 

DLPONS Series: Enables noise suppression for differential signal line without distorion in high-speed signal transmission 
DLW21H Series 


DLW21S Series NEW! DLW31S Series 


Common Mode Choke Coils wound Type, Film Type and Film Type Arrays Digi@>Reel° 


due to its line impedance matching. Applications: Common mode noise suppression of high speed differential signal lines 
for USB 2.0, IEEE1394, LVDS 

DLP11S Series: Enables noise suppression for differential signal line without distortion in high-speed signal transmission 
due to its high coupling. DLP11SN_HL2 series match with line impedance. High cutoff frequency is suitable for high speed 
differential signal line such as HDMI. 

DLP31S Series: Has excellent performance at high frequency range. Suitable for differential signal line like USB, because 
DLP31S does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling (coupling coefficient: 0.98 
minimum). 

DLP2AD Series: High common mode impedance characteristics. DLP2AD can suppress common mode noise without 
damage to signal wave. DLP2AD match with line impedance. 

DLP31D Series: Utilizing ferrite materials and thin film technology, this common mode choke coil array has high 
impedance characteristics all packaged in a small case size. 2 components are included in 3.2 x 1.6mm. DLP31D can 


suppress common mode noise without damage to signal wave. : oa 
Dimensions in mm 


DLWS5BS Series DLWS5BT Series 


+ (1) 2) (3) 4) 
—f t 
t 1.0 
ml 
(5) (6) (7) (8) 
k+— 29 —+| 
Common Mode Insulation With- Dc 
Impedance Rated Rated Resistance standing Resis- Cut Tape 
(at 100MHz) Current Voltage (min.) Voltage tance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(Q) (mA) (Vde) (MQ) (Vde) (Q) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DLW21H Series — Wound Type 
67 25% 330 50 10 125 0.35 max. 490-1063-1-ND 60 52 AB 490-1063-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN670SQ2L 
90 +25% 330 50 10 125 0.35 max. 490-1064-1-ND 60 52 8 490-1064-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN900SQ2L 
120 +25% 280 50 10 125 0.45 max. 490-1065-1-ND 60 52 8 490-1065-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN121SQ2L 
180 +25% 250 50 10 125 0.50 max. 490-1066-1-ND 60 52 AB 490-1066-2-ND 3,000 276.50/M_ | DLW21HN181SQ2L 
NEW! DLW21S Series — Wound Type NEW! 
67 25% 320 20 10 50 0.31 max. 490-5133-1-ND 1.05 1 84 490-5133-2-ND 2,000 489.00/M | DLW21SN670HQ2L 
90 +25% 280 20 10 50 0.41 max. 490-5134-1-ND 1.05 1 84 490-5134-2-ND 2,000 489.00/M | DLW21SN900HQ2L 
120 25% 280 20 10 50 0.41 max. 490-5135-1-ND 1.05 1 84 490-5135-2-ND 2,000 489.00/M | DLW21SN121HQ2L 
67 25% 400 50 10 125 0.25 max. 490-5136-1-ND 89 78 72 490-5136-2-ND 2,000 415.00/M | DLW21SN670SQ2L 
90 +25% 330 50 10 125 0.35 max. 490-5137-1-ND 89 18 72 490-5137-2-ND 2,000 415.00/M | DLW21SN900SQ2L 
120 +25% 370 50 10 125 0.30 max. 490-5138-1-ND 89 78 72 490-5138-2-ND 2,000 415.00/M | DLW21SN121SQ2L 
180 +25% 330 50 10 125 0.35 max. 490-5139-1-ND 89 78 72 490-5139-2-ND 2,000 415.00/M | DLW21SN181SQ2L 
260 +25% 300 50 10 125 0.40 max. 490-5140-1-ND 89 78 72 490-5140-2-ND 2,000 415.00/M | DLW21SN261SQ2L 
370 +25% 280 50 10 125 0.45 max. 490-5141-1-ND 89 78 72 490-5141-2-ND 2,000 415.00/M | DLW21SN371SQ2L 
DLW31S Series — Wound Type 
90 +25% 370 50 10 125 0.3 490-1067-1-ND 1.07 93 86 490-1067-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN900SQ2L 
600 +25% 260 50 10 125 08 490-1068-1-ND 1.07 93 86 490-1068-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN601SQ2L 
1000 +25% 230 50 10 125 1.0 490-1069-1-ND 1.07 93 86 490-1069-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN102SQ2L 
2200 +25% 200 50 10 125 1.2 490-1070-1-ND 1.07 93 86 490-1070-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN222SQ2L 
DLWS5BS Series — Wound Type 
350 2000 50 10 125 0.04 490-1071-1-ND 2.41 1.83 1.69 490-1071-2-ND 400 392.40 | DLW5BSN351SQ2L 
1000 1500 50 10 125 0.06 490-1072-1-ND 241 1.83 1.69 490-1072-2-ND 400 392.56 | DLW5BSN102SQ2L 
DLWS5BT Series — Wound Type 
100 6000 50 10 125 0.009 +40% | 490-4019-1-ND 1.18 1.02 94 490-4019-2-ND 700 383.60 | DLW5BTN101SQ2L 
1000 2000 50 10 125 0.024 +40% | 490-4018-1-ND 1.18 1.02 94 490-4018-2-ND 700 383.60 | DLW5BTN102SQ2L 
1400 1500 50 10 125 0.040 +40% | 490-4017-1-ND 1.18 1.02 94 490-4017-2-ND 700 383.60 | DLW5BTN142SQ2L 
NEW! DLPONS Series — Film Type NEW! 
67 +20% 110 5 100 12.5 2.4 425% 490-5150-1-ND 53 AG AB 490-5150-2-ND 5,000 246.00/M | DLPONSN670HL2L 
90 +20% 100 5 100 12.5 3.0 425% 490-5151-1-ND 53 6 A3 490-5151-2-ND 5,000 246.00/M | DLPONSN9OOHL2L 
120 +20% 90 5 100 12.5 3.8 425% 490-5152-1-ND 53 6 A3 490-5152-2-ND 5,000 246.00/M | DLPONSN121HL2L 
NEW! DLP11S Series — Film Type NEW! 
67 +20% 180 5 100 12.5 1.3 +25% 490-5142-1-ND 60 52 AB 490-5142-2-ND 3,000 279.00/M | DLP11SN670SL2L 
90 +20% 150 5 100 12.5 1.5 +25% 490-5143-1-ND 39 34 32 490-5143-2-ND 3,000 181.00/M | DLP11SN9OOHL2L 
120 +20% 140 5 100 12.5 2.0 425% 490-5144-1-ND 51 4 At 490-5144-2-ND 3,000 235.00/M | DLP11SN121SL2L 
160 +20% 120 5 100 12.5 2.7 +25% 490-5145-1-ND 51 4 A 490-5145-2-ND 3,000 235.00/M | DLP11SN161SL2L 
200 +20% 110 5 100 12.5 3.1 425% 490-5146-1-ND 39 34 32 490-5146-2-ND 3,000 181.00/M | DLP11SN201HL2L 
240 +20% 100 5 100 12.5 3.5 425% 490-5147-1-ND 39 34 32 490-5147-2-ND 3,000 181.00/M | DLP11SN241HL2L 
280 +20% 90 5 100 12.5 4.2 425% 490-5148-1-ND 39 34 32 490-5148-2-ND 3,000 181.00/M | DLP11SN281HL2L 
330 +20% 80 5 100 12.5 4.9 +25% 490-5149-1-ND 39 34 32 490-5149-2-ND 3,000 181.00/M | DLP11SN331HL2L 
DLP31S Series — Film Type 
120 +20% 100 16 100 40 2.0 max. 490-4020-1-ND 1.40 1.21 1.12 490-4020-2-ND 3,000 650.00/M | DLP31SN121ML2L 
550 +20% 100 16 100 40 3.6 max. 490-4021-1-ND 1.40 1.21 1.12 490-4021-2-ND 3,000 650.00/M | DLP31SN551ML2L 
NEW! DLP2AD Series — Film Type Arrays NEW! 
67 20% 140 5 100 12.5 1.3 +25% 490-5153-1-ND 66 58 53 490-5153-2-ND 3,000 308.00/M | DLP2ADN670HL4L 
90 +20% 130 5 100 12.5 1.7 25% 490-5154-1-ND 66 58 53 490-5154-2-ND 3,000 308.00/M | DLP2ADN9OOHL4L 
120 +20% 120 5 100 12.5 2.0 425% 490-5155-1-ND 66 58 53 490-5155-2-ND 3,000 308.00/M | DLP2ADN121HL4L 
160 +20% 100 5 100 12.5 2.5 425% 490-5156-1-ND 66 58 53 490-5156-2-ND 3,000 308.00/M | DLP2ADN161HL4L 
200 +20% 90 5 100 12.5 3.2 425% 490-5157-1-ND 66 58 53 490-5157-2-ND 3,000 308.00/M_| DLP2ADN201HL4L 
240 +20% 80 5 100 12.5 3.8 425% 490-5158-1-ND 66 58 53 490-5158-2-ND 3,000 308.00/M | DLP2ADN241HL4L 
280 +20% 80 5 100 12.5 4.6 +25% 490-5159-1-ND 66 58 53 490-5159-2-ND 3,000 308.00/M_| DLP2ADN281HL4L 
DLP31D Series — Film Type Arrays 
90 +20% 160 10 100 25 1.1 max. 490-2474-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2474-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN9O00ML4L 
130 +20% 120 10 100 25 1.6 max. 490-2475-1-ND 1.46 1.27 490-2475-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN131ML4L 
200 +20% 100 10 100 25 2.2 max. 490-2476-1-ND 1.46 1.27 490-2476-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN201ML4L 
320 +20% 80 10 100 25 3.5 max. 490-2477-1-ND 1.46 1.27 490-2477-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN321ML4L 
440 +20% 70 10 100 25 4.3 max. 490-2478-1-ND 1.46 1.27 490-2478-2-ND 3,000 678.83/M_ | DLP31DN441ML4L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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E anasonic Item _|Non Wound Type Wire Wound Type 
Styles F E K J D c A B 
0402 0603 0402 0603 0805 1008 1210 1812 
S u rfa ce M ou nt ] n d u ctors D @PReel ® | Type (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Non Magnetic Core ELJRF | ELJRE | ELJNK = ELJND | ELJNC | ELJNA — 
Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. Higher Q Type ELJQF = = ELJFJ = conn = = 
Features: * High Q * Good for mounting »* Wide availability range (1.0nNH ~ 1000UH) * Stable L-value in any Regular = = _ ELJFJ | ELJFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
mounting direction (non winding type) Shield supr- + EupE ELJSC | ELJSA ae 
Recommended Applications: ¢ Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, BT), PDA, igh Power . = =e _ ELJPC ELPA 
Camcorder, DSC, Various modules, HIC, TV, VTR, PC peripherals ow sistance = 


Fig. 1 - 0402 (1005) Fig. 2 - 0603 (1608) 
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RF Type (Non-winding design): * High Q * High self-resonant RE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant 

frequency * Non Polarity frequency ¢ Tight tolerance 

QF Type: * High Q * Lead-Free PE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant | ND Type: * High Q » High self-resonant frequency 
PF Type: * High power type » Stable for power line as choke coil frequency FD Type: * High Q ¢ Standard version of ND Type 


Fig. 4 - 1008 (2520) Fig. 5 - 1210 (3225) Fig. 6 - 1812 (4532) 
Code of value "| Code of Value =a Code of Value 


ay 
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1.27 
1.64 


a 
3.5-4.0 


L a 
NC Type: ¢ Low inductance, tight tolerance and small size »* Suitable | FA Type: * Chip inductor for general use * Compact size with a L3.0-+/ L-o6 
for high-frequency circuits * Coreless type *L is stable with respect to | wide inductance range 
temperature and humidity NA Type: * Coreless Type *L is stable with respect to temperature 
FC/SC Type: * Smallest of the coil type inductors * Suitable for a | and humidity suitable for high-frequency circuits 
variety of small processing circuits * SC Type is equipped with a | SA Type: ¢ Use of ferrite resin giving it an additional function of 
magnetic shield function magnetic shield * Compact size with high inductance 
PC Type: * High rated DC current * Low DC resistance ¢ Suitable for | PA Type: * High power * High rated DC current * Suitable for power 
power circuits line as choke coil EA Type: * Low DC resistance FB and PB Type: « Chip inductor for general use * High inductance 


Induc- Tol- L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

ig. 1, 0402 (1005) — Type RF (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.05 400 PCD1898CT-ND 12 96 7.56 PCD1898TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1NOZFB 
1.2nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.06 400 PCD1899CT-ND 12 96 7.56 PCD1899TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N2ZFB 
1.5nH +0.2nH 8 — 100 6000 0.07 400 PCD1900CT-ND 12 96 7.56 PCD1900TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N5ZFB 
1.8nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.08 400 PCD1901CT-ND 12 96 7.56 PCD1901TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N8ZFB 
2.2nH +0.2nH 8 _— 100 6000 0.09 400 PCD1902CT-ND 12 -96 7.56 PCD1902TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF2N2ZFB 
2.7nH +0.2nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1903CT-ND 12 96 7.56 PCD1903TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF2N7ZFB 
3.3nH +0.2nH 8 _ 100 5500 0.12 400 PCD1904CT-ND 12 96 7.56 PCD1904TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF3N3ZFB 
3.9nH +0.2nH 8 _ 100 5200 0.15 360 PCD1905CT-ND 12 96 7.56 PCD1905TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF3N9ZFB 
4.7nH +0.2nH 8 _ 100 4800 0.17 360 PCD1906CT-ND 12 96 7.56 PCD1906TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF4N7ZFB 
5.6nH +0.2nH 8 _— 100 4600 0.19 340 PCD1907CT-ND 12 -96 7.56 PCD1907TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF5N6ZFB 
6.8nH +0.2nH 8 _ 100 4000 0.30 320 PCD1908CT-ND 12 96 7.56 PCD1908TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF6N8ZFB 
8.2nH +0.2nH 8 —_— 100 3500 0.35 320 PCD1909CT-ND 12 96 7.56 PCD1909TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF8N2ZFB 
10nH 42% 8 _ 100 2800 0.41 320 PCD1910CT-ND 12 96 7.56 PCD1910TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF10NGFB 
12nH +2% 8 _ 100 2800 0.45 320 PCD1911CT-ND 12 96 7.56 PCD1911TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF12NGFB 
15nH 42% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1912CT-ND 12 -96 7.56 PCD1912TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF15NGFB 
18nH +2% 8 _ 100 2200 0.70 240 PCD1913CT-ND 12 96 7.56 PCD1913TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF18NGFB 
22nH +2% 8 —_— 100 2000 0.80 200 PCD1914CT-ND 12 96 7.56 PCD1914TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF22NGFB 
27nH +2% 8 _ 100 1800 1.20 200 PCD1915CT-ND 12 96 7.56 PCD1915TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF27NGFB 
33nH +2% 8 —_— 100 1800 1.40 170 PCD1916CT-ND 12 96 7.56 PCD1916TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF33NGFB 
39nH 42% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1917CT-ND 2 96 7.56 PCD1917TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF39NGFB 
47nH 42% 8 _ 100 1800 2.10 140 PCD1918CT-ND 12 96 7.56 PCD1918TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF47NGFB 
56nH 42% 8 _ 100 1500 2.50 130 PCD1919CT-ND 12 96 7.56 PCD1919TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF56NGFB 
68nH +2% 8 _ 100 1500 4.50 120 PCD1920CT-ND 12 96 7.56 PCD1920TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF68NGFB 
82nH +2% 8 — 100 1400 4.50 110 PCD1921CT-ND 12 96 7.56 PCD1921TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF82NGFB 
100nH +2% 8 _ 100 1200 5.50 90 PCD1922CT-ND 12 96 7.56 PCD1922TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RFR10GFB 
1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-ND WW 93 7.29 = = — | ELJ-RF1NODF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-ND 11 93 1.29 PCD1266TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF1NS5DF 
1.8nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-ND id 93 7.29 = _ — | ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-ND 11 93 7.29 PCD1268TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-ND tad 93 7.29. = = — | ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH rh 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-ND | 93 7.29 PCD1270TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-ND WW 93 7.29 PCD1271TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-ND | 93 7.29 PCD1272TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF4N7DF 
5.6nH +0.3nH cA 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-ND 11 93 7.29 = _ — | ELJ-RF5N6DF 
6.8nH 5% 7 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-ND Au! 93 7.29 PCD1274TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% ra 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-ND 11 93 7.29 PCD1275TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF8N2JF 
12.0nH 5% 7 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-ND aU 93 7.29 = _ — | ELJ-RF12NJF 
22.0nH 5% rh 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-ND aad 93 7.29 PCD1280TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% 7 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-ND 11 93 7.29 = = — | ELJ-RF27NJF 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic surface Mount Inductors (cont) Ree 
Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33.0nH 5% r 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-ND | 93 7.29 PCD1282TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% he 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-ND an 93 7.29 PCD1283TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF39NJF 
56.0nH 5% de = 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND nl 93 7.29 = _ — | ELJ-RF56NJF 
68.0nH 5% 7 = 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND ati 93 7.29 PCD1328TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% ré = 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND P| 93 7.29 PCD1329TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF82NJF 
Fig. 1, 0402 (1005) pe RF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1923CT-ND .08 68 5.36 PCD1923TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1NODFB 
1.2nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.06 400 PCD1924CT-ND .08 68 5.36 PCD1924TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1N2DFB 
1.5nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.07 400 PCD1925CT-ND -08 68 5.36 PCD1925TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1NS5DFB 
1.8nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.08 400 PCD1926CT-ND .08 68 5.36 PCD1926TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1N8DFB 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1927CT-ND -08 68 5.36 PCD1927TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1928CT-ND .08 68 5.36 PCD1928TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 8 = 100 5500 0.12 400 PCD1929CT-ND .08 68 5.36 PCD1929TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 8 = 100 5200 0.15 360 PCD1930CT-ND .08 68 5.36 PCD1930TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 8 — 100 4800 0.17 360 PCD1931CT-ND .08 68 5.36 PCD1931TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1932CT-ND -08 68 5.36 PCD1932TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF5N6DFB 
6.8nH 45% 8 = 100 4000 0.30 320 PCD1933CT-ND .08 68 5.36 PCD1933TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF6N8JFB 
8.2nH +5% 8 = 100 3500 0.35 320 PCD1934CT-ND .08 68 5.36 PCD1934TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF8N2JFB 
10nH 45% 8 = 100 2800 0.41 320 PCD1935CT-ND .08 68 5.36 PCD1935TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF10NJFB 
12nH +5% 8 = 100 2800 0.45 320 PCD1936CT-ND .08 68 5.36 PCD1936TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF12NJFB 
15nH 45% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1937CT-ND -08 68 5.36 PCD1937TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1SNJFB 
18nH +5% 8 = 100 2200 0.70 240 PCD1938CT-ND -08 68 5.36 PCD1938TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF18NJFB 
22nH 45% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1939CT-ND .08 68 5.36 PCD1939TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF22NJFB 
27nH 45% 8 = 100 1800 1.20 200 PCD1940CT-ND .08 68 5.36 PCD1940TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF27NJFB 
33nH +5% 8 = 100 1800 1.40 170 PCD1941CT-ND .08 68 5.36 PCD1941TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF33NJFB 
39nH +5% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1942CT-ND -08 68 5.36 PCD1942TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF39NJFB 
47nH +5% 8 = 100 1800 2.10 140 PCD1943CT-ND .08 68 5.36 PCD1943TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF47NJFB 
56nH 45% 8 — 100 1500 2.50 130 PCD1944CT-ND .08 68 5.36 PCD1944TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF56NJFB 
68nH +5% 8 — 100 1500 4.50 120 PCD1945CT-ND .08 68 5.36 PCD1945TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF68NJFB 
82nH 45% 8 _ 100 1400 4.50 110 PCD1946CT-ND .08 68 5.36 PCD1946TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF82NJFB 
100nH 45% 8 = 100 1200 5.50 90 PCD1947CT-ND .08 68 5.36 PCD1947TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RFR10JFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) 
2.2nH +0.3nH 7 _ 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1539TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1540TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH v4 = 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1541TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 — 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1542TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH £ = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1543TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH z _ 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1544TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF5N6DF 
6.8nH 5% te = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1545TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% de = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 35 2.91 22.83 = _ — | ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% £ = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PF10NJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +0.3nH 7 _ 100 5300 0.040 1900 PCD1889CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1889TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.050 1800 PCD1890CT-ND Az. 1.37 10.78 PCD1890TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH r _ 100 5000 0.070 1500 PCD1891CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1891TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH cf = 100 4800 0.080 1400 PCD1892CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1892TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.100 1300 PCD1893CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1893TR-ND 10,000 59.00/M_| ELJ-PF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH ze = 100 4200 0.120 1200 PCD1894CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1894TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF5N6DFB 
6.8nH +5% te = 100 4000 0.160 1100 PCD1895CT-ND 7 1.37 10.78 PCD1895TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF6N8JFB 
8.2nH 45% 7 = 100 3700 0.210 900 PCD1896CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1896TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF8N2JFB 
10nH +5% 7 = 100 3200 0.260 750 PCD1897CT-ND AZ 1.37 10.78 PCD1897TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF10ONJFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type QF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.05 400 PCD1846CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1846TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1NODF 
1.2nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.06 400 PCD1847CT-ND -26 217 17.05 PCD1847TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.07 400 PCD1848CT-ND 26 2AT 17.05 PCD1848TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1NS5DF 
1.8nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.08 400 PCD1849CT-ND -26 2.17 17.05 PCD1849TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.09 400 PCD1850CT-ND 26 217 17.05 PCD1850TR-ND 10,000 93.00/M_| ELJ-QF2N2DF 
2.70H +0.3nH 10 40 100 5500 0.10 400 PCD1851CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1851TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 10 39 100 5500 0.12 400 PCD1852CT-ND -26 2.17 17.05 PCD1852TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 10 39 100 5200 0.15 360 PCD1853CT-ND 26 217 17.05 PCD1853TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 10 39 100 4800 0.17 360 PCD1854CT-ND -26 2.17 17.05 PCD1854TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 10 39 100 4600 0.19 340 PCD1855CT-ND -26 2AT 17.05 PCD1855TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF5N6DF 
6.8nH 5% 10 39 100 4000 0.30 320 PCD1856CT-ND .26 2.17 17.05 PCD1856TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF6N8JF 
8.2nH 5% 10 39 100 3500 0.35 320 PCD1857CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1857TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF8N2JF 
10nH 5% 10 39 100 2800 0.41 320 PCD1858CT-ND 26 217 17.05 PCD1858TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF10NJF 
12nH 5% 10 38 100 2800 0.45 320 PCD1859CT-ND 26 2A 17.05 PCD1859TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF12NJF 
15nH 5% 10 36 100 2500 0.60 240 PCD1860CT-ND 26 217 17.05 PCD1860TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1S5NJF 
18nH 5% 10 36 100 2200 0.70 240 PCD1861CT-ND .26 217 17.05 PCD1861TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF18NJF 
22nH 5% 10 36 100 2200 0.80 200 PCD1862CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1862TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF22NJF 
27nH 5% 10 36 100 1800 1.20 200 PCD1863CT-ND .26 2.17 17.05 PCD1863TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF27NJF 
33nH 5% 10 35 100 1800 1.40 170 PCD1864CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1864TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF33NJF 
39nH 5% 10 35 100 1800 1.70 150 PCD1865CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1865TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF39NJF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 15 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1288TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE3N3ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 15 1.23 9.63 = _ — | ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND 15 1.23 9.63 = _ — | ELJ-RE8N2ZF2 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND 15 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 15 250 PCD1305CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1305TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE82NGF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH ve _ 100 6000 0.05 500 PCD1990CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1990TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1NOZFA 
1.2nH +0.2nH 7 — 100 6000 0.06 500 PCD1991CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1991TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N2ZFA 
1.5nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.07 500 PCD1992CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1992TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N5ZFA 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1993CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1993TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N8ZFA 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1994CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1994TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE2N2ZFA 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1995CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1995TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE2N7ZFA 
3.3nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1996CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1996TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE3N3ZFA 
3.9nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1997CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1997TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE3N9ZFA 
4.7nH +0.2nH 9 — 100 4800 0.17 450 PCD1998CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1998TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE4N7ZFA 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 
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Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5.6nH +0.2nH 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1999CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1999TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RESN6ZFA 
6.8nH +0.2nH 9 = 100 3550 0.20 430 PCD2000CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2000TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE6N8ZFA 
8.2nH +0.2nH 9 _ 100 3550 0.28 400 PCD2001CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2001TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE8N2ZFA 
10nH 42% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD2002CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2002TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE10NGFA 
12nH +2% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD2003CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2003TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE12NGFA 
15nH +2% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD2004CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2004TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1S5NGFA 
18nH +2% 10 _ 100 2300 0.45 350 PCD2005CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2005TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE18NGFA 
22nH +2% 10 = 100 2000 0.50 300 PCD2006CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2006TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE22NGFA 
27nH +2% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD2007CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2007TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE27NGFA 
33nH +2% 10 _ 100 1800 0.60 300 PCD2008CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2008TR-ND. 3,000 53.00/M | ELJ-RE33NGFA 
39nH +2% 11 = 100 1800 0.80 300 PCD2009CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2009TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE39NGFA 
47nH +2% 11 = 100 1800 0.95 250 PCD2010CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2010TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE47NGFA 
56nH 42% 12 = 100 1800 1.20 250 PCD2011CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2011TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RES6NGFA 
68nH +2% 12 = 100 1500 1.30 250 PCD2012CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2012TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE68NGFA 
82nH +2% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD2013CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2013TR-ND 3,000 53.00/M_| ELJ-RE82NGFA 
100nH 42% 12 _ 100 1300 1.80 200 PCD2014CT-ND AS. 1.23 9.63 PCD2014TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER10GFA 
120nH +2% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD2015CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2015TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER12GFA 
150nH +2% 5 = 25.2 1100 4.50 100 PCD2016CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2016TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RERISGFA 
180nH 42% 4 _ 25.2 1000 6.50 80 PCD2017CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2017TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER18GFA 
220nH +2% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD2018CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2018TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER22GFA 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-ND 11: 93 7.29 PCD1149TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE6N8JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1151CT-ND 1 93 7.29 = = — | ELJ-RE10NJF2 
15nH 5% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1153CT-ND Fa bik 93 7.29 = = — | ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND Fa bik 93 7.29 PCD1154TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE18NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1157CT-ND Bs jal 93 7.29 = = — | ELJ-RES3NJF2 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND At 93 7.29 = = — | ELJ-RER15JF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 7 _ 100 6000 0.05 500 PCD1961CT-ND fal 93 7.29 PCD1961TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1NODFA 
1.2nH +0.3nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1962CT-ND a 93 7.29 PCD1962TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N2DFA 
1.5nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.07 500 PCD1963CT-ND 11 93 7.29 PCD1963TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1NS5DFA 
1.8nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.08 500 PCD1964CT-ND 1 93 7.29 PCD1964TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N8DFA 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1965CT-ND Sib 93 7.29 PCD1965TR-ND. 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N2DFA 
2.7nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1966CT-ND Fa bil 93 7.29 PCD1966TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N7DFA 
3.3nH +0.3nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1967CT-ND Fs jal 93 7.29 PCD1967TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE3N3DFA 
3.9nH 45% 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1968CT-ND > jal 93 7.29 PCD1968TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RESNQJFA 
4.7nH +5% 9 = 100 4800 0.17 450 PCD1969CT-ND “11; 93 7.29 PCD1969TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE4N7JFA 
5.6nH +5% 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1970CT-ND 1 93 7.29 PCD1970TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RESN6JFA 
6.8nH 45% 9 = 100 3550 0.20 430 PCD1971CT-ND at 93 7.29 PCD1971TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE6N8JFA 
8.2nH +5% 9 = 100 3550 0.28 400 PCD1972CT-ND Fa il 93 7.29 PCD1972TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE8N2JFA 
10nH 45% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD1973CT-ND 5 ial 93 7.29 PCD1973TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE10NJFA 
12nH 45% 10 — 100 2800 0.35 400 PCD1974CT-ND Pa hal 93 7.29 PCD1974TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE12NJFA 
15nH +5% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD1975CT-ND At 93 7.29 PCD1975TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1S5NJFA 
18nH 45% 10 _ 100 2300 0.45 350 PCD1976CT-ND 1 93 129 PCD1976TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE18NJFA 
22nH 45% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD1977CT-ND 1 93 7.29 PCD1977TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE22NJFA 
27nH +5% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD1978CT-ND Fa bak 93 7.29 PCD1978TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE27NJFA 
33nH 45% 10 _ 100 1800 0.60 300 PCD1979CT-ND Fs hal 93 7.29 PCD1979TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RES3NJFA 
39nH 45% ah! _ 100 1800 0.80 300 PCD1980CT-ND Alla) 93 7.29 PCD1980TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RES9NJFA 
47nH +5% 1 = 100 1800 0.95 250 PCD1981CT-ND AA: 93 7.29 PCD1981TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE47NJFA 
56nH 45% 12 _ 100 1800 1.20 250 PCD1982CT-ND 1 93 7.29 PCD1982TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RES6NJFA 
68nH 45% 12 _ 100 1500 1.30 250 PCD1983CT-ND 1 93 7.29 PCD1983TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE68NJFA 
82nH +5% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD1984CT-ND Fa lab 93 7.29 PCD1984TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE82NJFA 
100nH +5% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD1985CT-ND Baja 93 7.29 PCD1985TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER10JFA 
120nH +5% 5 — 25.2 1200 3.00 130 PCD1986CT-ND a 93 7.29 PCD1986TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER12JFA 
150nH +5% 5 = 25.2 1100 4.50 100 PCD1987CT-ND “At: 93 7.29 PCD1987TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER15JFA 
180nH 45% 4 _ 25.2 1000 6.50 80 PCD1988CT-ND gill 93 7.29 PCD1988TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER18JFA 
220nH 45% 4 _ 25.2 900 7.50 70 PCD1989CT-ND at 93 7.29 PCD1989TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER22JFA 
2.2nH 10% 8 = 100 6000 0.030 2.1 PCD1404CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1404TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 _ 100 5500 0.030 21 PCD1405CT-ND 35 2.91 22.83 = — — | ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 = 100 5500 0.040 21 PCD1406CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1406TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 = 100 5200 0.040 21 PCD1407CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1407TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 = 100 4800 0.050 2.1 PCD1408CT-ND 35 2.91 22.83 — — — | ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 = 100 4600 0.055 21 PCD1409CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 = 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 _ 100 3500 0.060 1.7 PCD1411CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 = 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1412TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1413TR-ND. 3,000 125.00/M_ | ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 = 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1414TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE15NKF 
18nH 10% 9 = 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1415TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 = 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1416TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE22NKF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +10% 8 _ 100 = 30 2100 PCD1948CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1948TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N2KFA 
2.7nH +10% 8 = 100 = 30 2100 PCD1949CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1949TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N7KFA 
3.3nH +10% 8 = 100 = 40 2100 PCD1950CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1950TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N3KFA 
3.9nH +10% 9 = 100 = 40 2100 PCD1951CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1951TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N9KFA 
4.7nH +10% 9 = 100 = 50 2100 PCD1952CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1952TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE4N7KFA 
5.6nH +10% 9 = 100 — 55 2100 PCD1953CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1953TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PESN6KFA 
6.8nH +10% 9 = 100 — 55 1900 PCD1954CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1954TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE6N8KFA 
8.2nH +10% 9 = 100 =. 60 1700 PCD1955CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1955TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE8N2KFA 
10nH +10% 9 = 100 = 65 1400 PCD1956CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1956TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE10NKFA 
12nH +10% 9 = 100 = 80 1300 PCD1957CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1957TR-ND. 3,000 125.00/M | ELJ-PE12NKFA 
15nH +10% 9 = 100 = 100 900 PCD1958CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1958TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE1SNKFA 
18nH +10% 9 _ 100 = 120 800 PCD1959CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1959TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE18NKFA 
22nH +10% 9 _ 100 = 150 700 PCD1960CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1960TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE22NKFA 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1160TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1161TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND12NKF 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic § Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15nH 10% 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1162TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND15NKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1163TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1164TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1165TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15; 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1166TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND33NKF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1178TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 _— 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1179TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR39JF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1185TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND12NJF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1167TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1168TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1169TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1170TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1171TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1172TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 = 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1173TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1174TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1175TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1176TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1177TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR27JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1180TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1181TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1182TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 _ 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1183TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 —_— 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1184TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND1ROJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) 
15nH 10% 10 _ 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1039TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 = 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1040TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC18NKF 
33nH 10% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1043TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC33NKF 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1044TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND of 2.26 17.79 PCD1045TR-ND 2,000 97.00/M_ | ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 15 _— 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1046TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCS56NKF 
68nH 10% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1047TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1048TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC82NKF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10nH 10% 10 = 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND 127 2.26 17.79 PCD1037TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC10NKF 
12nH 10% 10 = 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1038TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC12NKF 
22nH 10% 15 _ 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1041TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 _ 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1042TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC27NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1049TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1050TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1051TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1052TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR18KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1206TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC68NJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1202TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 _ 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1203TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1204TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND sor 2.26 17.79 PCD1205TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCS56NJF 
82nH 5% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1207TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1208TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 _ 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1209TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1210TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND 2 2.26 17.79 PCD1211TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 —= 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1212TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1213TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 _ 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND Py i 2.26 17.79 PCD1214TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1215TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND or 2.26 17.79 PCD1216TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1217TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1218TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 —_— 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1219TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR82JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) 
0.22uUH 20% 25 _— 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1053TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR22MF 
0.33yH 20% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1055TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR33MF 
0.39yH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1056TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR39MF 
0.47pH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1057TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR47MF 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 11 150 PCD1058CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1058TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCRS56MF 
0.68yH 20% 25 _ 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1059TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR68MF 
0.82UH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1060TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR82MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) — RoHS Compliant 
0.27pH 20% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1054TR-ND | 2,000 97.00/M | ELJ-FCR27MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) 
0.22uUH 10% 25 = 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1220TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR22KF 
0.33yH 10% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1222TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR33KF 
0.39yH 10% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1223TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR39KF 
0.56uH 10% 25 = 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1225TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR56KF 
1.5yH 10% 25 — 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND oF 2.26 17.79 PCD1063TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R5KF 
8.2UH 10% 25 _ 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 227 2.26 17.79 PCD1072TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC8R2KF 
12uH 10% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1074TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC120KF 
15yH 10% 25 = 2.52 28 44 70 PCD1075CT-ND or 2.26 17.79 PCD1075TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC150KF 
18uH 10% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1076TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC180KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
0.27pH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1221TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR27KF 
0.47pH 10% 25 = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND fF 2.26 17.79 PCD1224TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR47KF 
0.68yH 10% 25 _ 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1226TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR68KF 
0.82UH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1227TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR82KF 
1.0uH 10% 25 a 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1061TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1062TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R2KF 
1.8yH 10% 25 — 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1064TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R8KF 
2.2UH 10% 25 _ 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1065TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R2KF 
2.7UH 10% 25 = 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1066TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R7KF 
3.3H 10% 25 _ 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1067TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R3KF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.9UH 10% 25 _ 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1068TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R9KF 
4.7UH 10% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1069TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 _ 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1070TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC5R6KF 
6.8yH 10% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1071TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC6R8KF 
10yH 10% 25 _ 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1073TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC100KF 
22uH 10% 25 _ 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1077TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC220KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) 
1.5uH 5% 25 _ 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1230TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R5JF 
39H 5% 20 = 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1247TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC390JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0uH 5% 25 _ 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1228TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1229TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R2JF 
1.8uH 5% 25 _ 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1231TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R8JF 
2.2UH 5% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1232TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R2JF 
2.7H 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1233TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R7JF 
3.3yH 5% 25 = 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1234TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R3JF 
3.9UH 5% 25 _ 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1235TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R9JF 
4.7uH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1236TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 _ 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1237TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCSR6JF 
6.8uH 5% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1238TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC6R8JF 
8.2uUH 5% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1239TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC8R2JF 
10yH 5% 25 _ 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1240TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1241TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC120JF 
15uH 5% 25 _ 2.52 28 44 70 PCD1242CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1242TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC150JF 
18yH 5% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1243TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 _ 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1244TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 = 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1245TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC270JF 
33yH 5% 20 _— 2.52 20 7A 110 PCD1246CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1246TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC330JF 
47H 5% 20 = 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1248TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC470JF 
56yuH 5% 20 = 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1249TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC560JF 
68H 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1250TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1251TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC820JF 
100UH 5% 15 = 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1252TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC101JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) 
33H 10% 40 _ 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1079TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC330KF 
39H 10% 40 = 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1080TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC390KF 
56yuH 10% 40 _ 2.52 13 Teil 10 PCD1082CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1082TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SCS60KF 
68H 10% 25 = 2.52 13 6.5 17 PCD1083CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1083TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 = 2.52 13 74 14 PCD1084CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1084TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC820KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
27H 10% 40 = 2.52 20 4.5 18 PCD1078CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1078TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC270KF 
47uH 10% 40 _ 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1081TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC470KF 
100yH 10% 25 = 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1085TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC101KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC 
1.5uH 20% 10 _ 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1087TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC1R5MF 
2.2UH 20% 10 = 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1088TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC2R2MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC — RoHS Compliant 
1.0uH 20% 10 = 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1086TR-ND | 2,000 97.00/M | ELJ-PC1ROMF 
3.3pH 20% 8 - 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1089TR-ND | 2,000 97.00/M | ELJ-PC3R3MF 
4.7uH 20% 8 _— 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1090TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC4R7MF 
6.8yH 10% 8 = 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1091TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC6R8KF 
10yH 10% 20 = 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1092TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC100KF 
12uH 10% 20 = 2.52 25 27 195 PCD1093CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1093TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC120KF 
15uH 10% 20 _ 2.52 21 3.2 175 PCD1094CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1094TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC150KF 
22uH 10% 20 = 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1095TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC220KF 
33H 10% 20 _ 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1096TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC330KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA 
0.27UH 20% 25 _ 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1001TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR27MF2 
0.39UH 20% 25 = 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1003TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR39MF2 
0.68yH 20% 25 _ 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1006TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR68MF2 
1.2uH 10% 30 _ 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1009TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R2KF2 
3.9uH 10% 30 _ 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1015TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA3R9KF 
5.6uH 10% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1261TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 _ 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1262TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA6R8KF 
8.2uUH 10% 30 _ 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1263TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA8R2KF 
33H 10% 30 _— 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1026TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA330KF 
56yH 10% 30 _— 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1029TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA560KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA — RoHS Compliant 
0.22uH 20% 25 = 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1000TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR22MF2 
0.33yH 20% 25 _ 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1002TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR33MF2 
0.47pH 20% 25 _ 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1004TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR47MF2 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1005TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR56MF2 
0.82UH 20% 25 = 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1007TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% 30 = 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1008TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1ROKF2 
1.5uH 10% 30 — 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1010TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1RSKF 
1.8yH 10% 30 _— 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1011TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R8KF 
2.2UH 10% 30 _ 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1012TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R2KF 
2.7UH 10% 30 = 7.96 75 11 180 PCD1013CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1013TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R7KF 
3.3yH 10% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1014TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA3R3KF 
4.7uH 10% 30 _— 7.96 55 1.5 165 PCD1016CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1016TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA4R7KF 
10yH 10% 30 _ 2.52 36 21 140 PCD1020CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1020TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 _ 2.52 33 2.5 125 PCD1021CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1021TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA120KF 
15yH 10% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1022CT-ND 2 2.26 17.79 PCD1022TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA150KF 
18uH 10% 30 _— 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1023TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 _ 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1024TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA220KF 
27H 10% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1025TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA270KF 
39H 10% 30 _ 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1027TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA390KF 
47uH 10% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1028TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA470KF 
68yH 10% 30 _— 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1030TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 _ 2.52 1 10.0 60 PCD1031CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1031TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA820KF 
100yH 10% 20 _ 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1032TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 _ 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1033TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA121KF 
150uH 10% 20 _ 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1034TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA151KF 
180uH 10% 20 _ 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1035TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA181KF 
220UH 10% 20 _ 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1036TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA221KF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. ‘l 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) 
18yH 5% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1823CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1823TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA180JF 
220uH 5% 20 = 0.796 7 21 45 PCD1830CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1830TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA221JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0uH 5% 30 = 7.96 115 0.69 230 PCD1825CT-ND dj 2.26 17.79 PCD1825TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1ROJF2 
1.2uH 5% 30 = 7.96 100 0.75 215 PCD1826CT-ND sot 2.26 17.79 PCD1826TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R2JF2 
1.5yH 5% 30 = 7.96 90 0.75 210 PCD1827CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1827TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R5JF 
1.8yH 5% 30 = 7.96 85 0.82 200 PCD1828CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1828TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R8JF 
2.2UH 5% 30 = 7.96 80 0.95 190 PCD1832CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1832TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R2JF 
2.7UH 5% 30 = 7.96 75 VA 180 PCD1833CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1833TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R7JF 
3.3y1H 5% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1836CT-ND 2h 2.26 17.79 PCD1836TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR3JF 
3.9uUH 5% 30 — 7.96 60 1.3 175 PCD1837CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1837TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASRQJF 
4.7UH 5% 30 = 7.96 55 1.5 165 PCD1839CT-ND nel, 2.26 17.79 PCD1839TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA4R7JF 
5.6uH 5% 30 — 7.96 50 1.6 160 PCD1841CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1841TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-FASR6JF 
6.8uH 5% 30 = 7.96 45 1.8 150 PCD1843CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1843TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA6R8JF 
8.2UH 5% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1845CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1845TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA8R2JF 
10uH 5% 30 = 2.52 36 21 140 PCD1817CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1817TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA100JF 
12uH 5% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1819CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1819TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA120JF 
15yH 5% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1821CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1821TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA150JF 
22uH 5% 30 = 2.52 25 3.7 105 PCD1829CT-ND dg 2.26 17.79 PCD1829TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA220JF 
27uH 5% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1831CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1831TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA270JF 
33yH 5% 30 = 2.52 20 5.6 85 PCD1834CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1834TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA330JF 
39H 5% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1835CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1835TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA390JF 
47uH 5% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1838CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1838TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA470JF 
56yuH 5% 30 = 2.52 15 8.0 70 PCD1840CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1840TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAS60JF 
68yuH 5% 30 _ 2.52 15 9.0 65 PCD1842CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1842TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA680JF 
82uH 5% 30 _— 2.52 1 10 60 PCD1844CT-ND Pr 2.26 17.79 PCD1844TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA820JF 
100yH 5% 20 = 0.796 10 10 60 PCD1818CT-ND 21 2.26 17.79 PCD1818TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA101JF 
120uH 5% 20 _ 0.796 10 ah 55 PCD1820CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1820TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA121JF 
150uH 5% 20 = 0.796 8 15 50 PCD1822CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1822TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA151JF 
180uH 5% 20 = 0.796 3 a? 50 PCD1824CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1824TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA181JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type NA 
0.056yH 20% 10 — 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1116TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAS6NMF 
0.068yH 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1117TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% 10 = 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1118TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA82NMF 
0.12uH 20% 10 = 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1120TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR12MF 
0.15yH 20% 10 = 25.2 350 0.72 230 PCD1121CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1121TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR15MF 
0.27uH 10% 10 = 1.0, 25.2 250 1.0 200 PCD1124CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1124TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR27KF 
0.33yH 10% 10 = 1.0, 25.2 220 VA 190 PCD1125CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1125TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR33KF 
0.39yH 10% 10 = 1.0, 25.2 200 1.2 180 PCD1126CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1126TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR39KF 
3.9uUH 5% 13 = 1.0, 7.96 57 4.4 95 PCD1138CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1138TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA3R9JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type NA — RoHS Compliant 
0.047uH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1115TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA47NMF 
0.10yH 20% 10 = 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1119TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR10MF 
0.18uH 20% 10 rae 25.2 320 0.81 220 PCD1122CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1122TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% 10 = 1.0, 25.2 280 0.90 210 PCD1123CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1123TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR22KF 
0.47uH 10% 10 = 1.0, 25.2 180 1.4 175 PCD1127CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1127TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% 10 = 1.0, 25.2 160 1.5 170 PCD1128CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1128TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NARS6KF 
0.68yH 10% 10 — 1.0, 25.2 150 1 155 PCD1129CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1129TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% 10 = 1.0, 25.2 135 1.9 145 PCD1130CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1130TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% 13 = 1.0, 7.96 120 21 125 PCD1131CT-ND ra 2.26 17.79 PCD1131TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 = 1.0, 7.96 110 2.3 120 PCD1132CT-ND era 2.26 17.79 PCD1132TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R2JF 
1.5yH 5% 13 = 1.0, 7.96 95 rg 115 PCD1133CT-ND 7 2.26 17.79 PCD1133TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R5JF 
1.8yH 5% 13 = 1.0, 7.96 85 3.0 110 PCD1134CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1134TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R8JF 
2.2UH 5% 13 = 1.0, 7.96 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1135TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA2R2JF 
2.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 70 3.6 105 PCD1136CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1136TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA2R7JF 
3.3uH 5% 13 = 1.0, 7.96 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1137TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-NA3R3JF 
4.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 52 TH 70 PCD1139CT-ND wd 2.26 17.79 PCD1139TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA4R7JF 
5.6uH 5% 13 = 1.0, 7.96 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1140TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NASR6JF 
6.8yH 5% 13 = 1.0, 7.96 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1141TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA6R8JF 
8.2UH 5% 13 — 1.0, 7.96 38 11.0 60 PCD1142CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1142TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA8R2JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) 
15yH 10% 40 = 1.0, 5.0 25 2.2 15 PCD1099CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1099TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA150KF 
18yH 10% 40 = 1.0, 5.0 23 2.5 13 PCD1100CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1100TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA180KF 
33yuH 10% 40 _ 1.0, 5.0 17 3.5 10 PCD1103CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1103TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA330KF 
39H 10% 40 = 1.0, 5.0 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1104TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA390KF 
47H 10% 40 = 1.0, 5.0 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1105TR-ND 2,000 99.00/M_| ELJ-SA470KF 
56yH 10% 40 — 1.0, 5.0 13 4.5 7.0 PCD1106CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1106TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA560KF 
82uH 10% 40 = 1.0, 1.5 11 6.0 6.0 PCD1108CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1108TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA820KF 
120uH 10% 40 = 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1110TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1111TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA151KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10yH 10% 40 = 1.0, 5.0 30 1.8 18 PCD1097CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1097TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 1.0, 5.0 28 2.0 17 PCD1098CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1098TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA120KF 
22uH 10% 40 = 1.0, 5.0 20 2.8 12 PCD1101CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1101TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA220KF 
27uH 10% 40 a 1.0, 5.0 18 3.2 10 PCD1102CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1102TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA270KF 
68H 10% 40 — 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1107TR-ND 2,000 99.00/M_ | ELJ-SA680KF 
100uH 10% 40 = 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1109TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA101KF 
180yH 10% 40 — 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1112TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 _ 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1113TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 — 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1114TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA 
1.5yH 20% e _ 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1418TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA1R5MF 
3.3yH 20% 7 = 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1420TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA3R3MF 
68yuH 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1428TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA680KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1430TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA151KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA — RoHS Compliant 
1.0uH 20% e _ 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1417TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA1ROMF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1419TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA2R2MF 
4.7UH 20% 7 = 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1421TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA4R7MF 
6.8yH 20% 7 = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1422TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA6R8MF 
10H 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1423TR-ND 2,000 123.00/M_ | ELJ-EA100KF 
15yH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1424TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1425TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA220KF 
33yH 10% 10 = 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1426TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA330KF 
(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont, Reel” 
Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47H 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1427TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA470KF 
100yH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1429TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA101KF 
220uH 10% 20 = 0.796 5.0 7.15 35 PCD1431CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1431TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA221KF 
330UH 10% 20 = 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1432TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA331KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA 
1.5yH 20% ra = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1479TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA1R5MF 
27uH 10% 15 = 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1489TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA270KF 
56yH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1493TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PAS60KF 
120uH 10% 20 _ 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1497TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1498TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA151KF 
270uH 10% 20 = 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1501TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA — RoHS Compliant 
1.0uH 20% 7 = 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1478TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA1ROMF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1480TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA2R2MF 
3.3y1H 20% 7 = 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1481TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA3R3MF 
4.7UH 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND ar 2.26 17.79 PCD1482TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1483TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA6R8MF 
10yH 10% 15 = 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1484TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1485TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA120KF 
15yH 10% 15 = 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1486TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA150KF 
18yH 10% 15 = 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1487TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 = 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1488TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA220KF 
33H 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND er 2.26 17.79 PCD1490TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA330KF 
39H 10% 15 = 2.52 1 1.90 145 PCD1491CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1491TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA390KF 
47H 10% 15 _ 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1492TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA470KF 
68H 10% 15 = 2.52 75 3.70 105 PCD1494CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1494TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND or 2.26 17.79 PCD1495TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-PA820KF 
100uH 10% 20 = 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1496TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA101KF 
180yH 10% 20 _ 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1499TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1500TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA221KF 
330UH 10% 20 = 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND 4 2.26 17.79 PCD1502TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA331KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB 
27uH 20% 30 = 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1434TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR27MF 
39H 20% 30 = 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1436TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR39MF 
47uH 20% 30 = 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1437TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR47MF 
56yH 20% 30 = 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1438TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR56MF 
68H 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1439TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR68MF 
82uH 20% 30 = 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1440TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR82MF 
1.5yH 10% 30 = 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1443TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R5KF 
3.3yH 10% 50 = 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1447TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB3R3KF 
5.6uH 10% 50 = 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1450TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB5R6KF 
8.2uUH 10% 50 a 5.0 24 1.6 250 PCD1452CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1452TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB8R2KF 
33yH 5% 50 = 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1459TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB330JF 
82uH 5% 40 = 2.52 7.5 5.9 110 PCD1464CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1464TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB820JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB — RoHS Compliant 
22uH 20% 30 = 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1433TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR22MF 
33H 20% 30 = 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1435TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR33MF 
1.0uH 10% 30 = 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1441TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 = 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1442TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R2KF 
1.8yH 10% 30 = 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1444TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R8KF 
2.2UH 10% 30 = 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1445TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB2R2KF 
2.7UH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1446TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB2R7KF 
3.9UH 10% 50 = 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1448TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB3R9KF 
4.7UH 10% 50 = 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1449TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB4R7KF 
6.8yH 10% 50 = 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1451TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB6R8KF 
10yH 5% 50 = 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1453TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 = 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1454TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB120JF 
15yH 5% 50 _ 5.0 18 21 215 PCD1455CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1455TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB150JF 
18yH 5% 50 = 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1456TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1457TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 = 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1458TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB270JF 
39H 5% 50 _ 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1460TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB390JF 
47H 5% 50 = 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1461TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB470JF 
56H 5% 40 = 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1462TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB560JF 
68H 5% 40 = 2.52 8.2 5.3 115 PCD1463CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1463TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB680JF 
100yH 5% 40 = 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1465TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB101JF 
120uH 5% 40 = 1.5 6.1 10 100 PCD1466CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1466TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 = 1.5 5.5 1 95 PCD1467CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1467TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB151JF 
180uH 5% 40 = 1.5 6.1 13 85 PCD1468CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1468TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB181JF 
220uH 5% 40 = 0.796 4.5 13 85 PCD1469CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1469TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB221JF 
270uH 5% 40 = 0.796 41 14 80 PCD1470CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1470TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB271JF 
330UH 5% 40 = 0.796 3.7 16 75 PCD1471CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1471TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB331JF 
390UH 5% 40 _ 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1472TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB391JF 
470uH 5% 30 = 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1473TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB471JF 
560uH 5% 30 = 0.796 2.7 35 50 PCD1474CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1474TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB561JF 
680uH 5% 30 = 0.796 2.5 39 50 PCD1475CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1475TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB681JF 
820uH 5% 30 = 0.796 2.4 45 45 PCD1476CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1476TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB821JF 
1000yH 5% 30 = 0.796 21 53 40 PCD1477CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1477TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB102JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) 
18yH 10% 10 = 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1525TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB180KF 
27uH 10% 10 = 2.52 1 1.20 270 PCD1527CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1527TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB270KF 
39H 10% 10 _ 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1529TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB390KF 
82uH 10% 10 = 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1533TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB820KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10yH 10% 10 = 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1522TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 ig 0.70 340 PCD1523CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1523TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB120KF 
15yH 10% 10 = 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1524TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB150KF 
22uH 10% 10 _— 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1526TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB220KF 
33H 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1528TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB330KF 
47H 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1530TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB470KF 
56yuH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1531TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB560KF 
68H 10% 10 = 2.52 t 2.60 170 PCD1532CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1532TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB680KF 
100yH 10% 20 = 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1534TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1535TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB121KF 
150uH 10% 20 _ 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1536TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 45 7.50 110 PCD1537CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1537TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1538TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB221KF 
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FY! SUSUMU CO., LTD 


Delay Lines 


CL2LA 
ale 
a A1 O-“WOIIHIT-O Bt 
Time Delay Time Delay O~DOH0000 0 
0.1 ~ 5.0ns_| 6.35 max. 0.1 ~ 1.0ns ne Be 
5.5 ~ 10.0ns| 9.20 max. 1.1 ~ 5.0ns 1345 6 8 9 1112131416 Dimensions in mm 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) MHz (-3dB) MHz (-15dB) Part No. i 10 50 Part No. 
DS1L Series 3 Pin SIP Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 2980 2380 408-1108-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ010S-C 
0.5 +50 50 +5 2580 800 408-1109-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ050S-C 
1.0 +50 50 +5 1260 185 408-1110-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ100S-C 
15 +50 50 +5 1140 180 408-1111-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ150S-C 
2.0 +50 50 +5 910 118 408-1112-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ200S-C 
3.0 #125 50 +5 610 322 408-1113-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ300S-C 
3.5 #125 50 +5 560 415 408-1114-ND 1710 12.14 10.55 DS1L5DJ350S-C 
4.0 #125 50 +5 480 436 408-1115-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ400S-C 
4.5 #125 50 +5 440 388 408-1116-ND 1710 12.14 10.55 DS1L5DJ450S-C 
1 5.0 #125 50 +5 590 341 408-1117-ND 1710 12.14 10.55 DS1L5DJ500S-C 
6.0 +250 50 +5 470 294 408-1118-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ600S-C 
7.0 +250 50 +5 400 200 408-1119-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ700S-C 
8.0 +250 50 +5 350 209 408-1120-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ800S-C 
9.0 +250 50 +5 310 181 408-1121-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ900S-C 
10.0 +250 50 +5 280 166 408-1122-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJA00S-C 
0.1 +25 50 +5 3500 2200 408-1123-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJ010K-C 
0.5 +25 50 +5 2700 2000 408-1124-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJO50K-C. 
1.0 +50 50 +5 2100 2000 408-1125-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJ100K-C 
1.3 +50 50 +5 2300 1500 408-1126-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJ130K-C 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) () GHz (-3dB) GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL1L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 8.41 3.67 408-1127-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS010S-C 
0.5 +50 50 +5 3.86 1.80 408-1128-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS050S-C 
1.0 +50 50 +5 2.92 1.43 408-1129-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS100S-C 
1.5 +50 50 +5 1.99 1.87 408-1130-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS150S-C 
2.0 +50 50 +5 1.78 1.48 408-1131-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS200S-C 
2 25: +50 50 +5 1.51 1.58 408-1132-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS250S-C 
3.0 +50 50 +5 1.15 1.64 408-1133-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS300S-C 
3.5 +50 50 +5 1.11 125 408-1134-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS350S-C 
4.0 +50 50 +5 0.93 1.35 408-1135-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS400S-C 
4.5 +50 50 +5 0.69 1.34 408-1136-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS450S-C 
5.0 +50 50 +5 0.60 1.59 408-1137-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS500S-C 
Delay Tolerance Individual 20 ~ 80% Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ps) (pS) Impedance () Risetime (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL2L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 <144 408-1138-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS010D-C 
0.5 +50 50 +5 <200 408-1139-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS050D-C 
1.0 +50 50 +5 <270 408-1140-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS100D-C 
1.5 +50 50 +5 <340 408-1141-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS150D-C 
2 2.0 +50 50 +5 <410 408-1142-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS200D-C 
2.5 +50 50 +5 <480 408-1143-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS250D-C 
3.0 -0.5 50 +5 <550 408-1144-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS300D-C 
3.5 +100 50 +5 <620 408-1145-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS350D-C 
4.0 +100 50 +5 <690 408-1146-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS400D-C 
4.5 +100 50 +5 <760 408-1147-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS450D-C 
Insertion Return Cut Tape Tape and Reel 
Delay Tolerance | Impedance Loss Loss Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) GHz (-3dB) | GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL1L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 50 +5 11 4.6 408-1148-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1148-2-ND 441.00 CL1IL5ATOO4L-T1 
60 +10 50 +5 12.4 4.3 408-1149-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1149-2-ND 441.00 CL1ILSATOO6L-T1 
80 +10 50 +5 1 7.4 408-1150-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1150-2-ND 441.00 CL1LS5ATOO8L-T1 
100 +10 50 +5 9.4 4.3 408-1151-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1151-2-ND 441.00 CL1IL5ATO10L-T1 
3 120 +10 50 +5 8.4 6.3 408-1152-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1152-2-ND 441.00 CL1IL5AT012L-T1 
140 +10 50 +5 74 6.1 408-1153-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1153-2-ND 441.00 CL1ILS5ATO14L-T1 
160 +10 50 +5 6.6 5.9 408-1154-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1154-2-ND 441.00 CL1IL5ATO16L-T1 
180 +10 50 +5 5.9 4.5 408-1155-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1155-2-ND 441.00 CL1L5ATO18L-T1 
200 +10 50 +5 5.5 5.4 408-1156-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1156-2-ND 441.00 CL1IL5ATO20L-T1 
220 +10 50 +5 4.9 4.9 408-1157-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1157-2-ND 441.00 CL1ILS5ATO22L-T1 
Differential 20 ~ 80% Cut Tape Tape and Reel 
Delay Tolerance Impedance Risetime Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL2L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 100 +10 <20 408-1158-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1158-2-ND 785.00 CL2LAAT004D-C-T1 
60 +10 100 +10 <24 408-1159-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1159-2-ND 785.00 CL2LAATOO6D-C-T1 
80 +10 100 +10 <24 408-1160-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1160-2-ND 785.00 CL2LAATOO8D-C-T1 
100 +10 100 +10 <27 408-1161-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1161-2-ND 785.00 CL2LAAT010D-C-T1 
3 120 +10 100 +10 <31 408-1162-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1162-2-ND 785.00 CL2LAAT012D-C-T1 
140 +10 100 +10 <37 408-1163-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1163-2-ND 785.00 CL2LAAT014D-C-T1 
160 +10 100 +10 <37 408-1164-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1164-2-ND 785.00 CL2LAATO16D-C-T1 
180 +10 100 +10 <39 408-1165-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1165-2-ND 785.00 CL2LAAT018D-C-T1 
200 +10 100 +10 <45 408-1166-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1166-2-ND 785.00 CL2LAATO20D-C-T1 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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oom SUSUMU CO., LTD Power Choke Coils — 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 


& . 2 : i Lo Heat Rating Current) Saturation Current Cut Tape Tape & Reel 
125°C Features: * High rower * High einen Inductance Rdc (mQ) DC Amps. Ide DC Amps. Isat Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Susumu 
Current * Inductance Tolerance: 20% Applications: |(yH) @ (0A) | Typical | Maximum| Typical (A) Typical (A) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
=DGIDE Converter ton CPUs., siihin-type:sn-board 010 | 15 17 32.5 60.0 408-1096-1-ND 1.40 1.20 80 | 408-1096-2-ND 500.00 _|PCMCO63T-R1OMN 
Power Supply Module for the Exchanger 0.22 1.9 25 26.0 52.0 408-1097-1-ND 1.40 1.20 80 408-1097-2-ND 500.00 |PCMC063T-R22MN 
0.33 3.5 3.9 20.0 30.0 408-1098-1-ND 1.40 1.20 80 408-1098-2-ND 500.00 |PCMC063T-R33MN 
0.47 4.0 42 17.5 26.0 408-1099-1-ND 1.40 1.20 80 408-1099-2-ND 500.00 |PCMC063T-R47MN 
Dimensions im 0.68 5.0 55 15.5 25.0 408-1100-1-ND___1.40 1.20 80__| 408-1100-2-ND 500.00 _ | PCMC063T-R68MN 
0.82 67 8.0 13.0 24.0 408-1101-1-ND 1.40 1.20 80 408-1101-2-ND 500.00 |PCMC063T-R82MN 
1.00 9.0 10.0 11.0 22.0 408-1102-1-ND 1.40 1.20 80 408-1102-2-ND 500.00 |PCMCO63T-1ROMN 
1.20 10.0 12.0 10.0 20.0 408-1103-1-ND 1.40 1.20 80 408-1103-2-ND 500.00 |PCMC063T-1R2MN 
1.50 14.0 15.0 9.0 18.0 408-1104-1-ND 1.40 1.20 80 408-1104-2-ND 500.00 | PCMCO063T-1R5MN 
2.20 18.0 20.0 8.0 14.0 408-1105-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1105-2-ND 625.00 _ | PCMC063T-2R2MN 
3.30 28.0 30.0 6.0 13.5 408-1106-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1106-2-ND 625.00 +|PCMC063T-3R3MN 
4.70 37.0 40.0 5.5 10.0 408-1107-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1107-2-ND 625.00 | PCMC063T-4R7MN 
Thin Film Chip LC Filter Digi@Reel® TAF Series Dimensions in mm 
TBF1608/TBF2012 
Electrical Specifications: TBF-1608-245-R1: * Application: Bluetooth, W-LAN »* FO: 2450MHz » Band: 2400 ~ 2500MHz 1.6 40.1) 2.02041 TBF1608/ TBF2012 b+ 
* Insertion Loss: 1.7dB @ 25°C, 1.9dB @ -40°C ~ 85°C * Attenuation: 20.0dB @ 1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @4800 ~ 082011125201 Input_| Output iT 
5000MHz, 30.0dB @ 7200 ~ 7500MHz »* VSWR in BW: 2.0 max. *Impedance: 500 » Power: 500mW Max. TBF-2012- 0.4 max. | 0.4 max. Output Input 
245-R1: ¢ Application: Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz ¢ Band: 2400 ~ 2500MHz * Insertion Loss: 1.5dB @ 25°C; 1.6dB 06 +0 1 0.75 +0 1 GND GND 
@ -40°C ~ 85°C * Attenuation: 30.0dB @ 880 ~ 960MHz, 25.0dB @1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @ 4800 ~ 5000MHz, 30.0dB = - ~ a GND GND 
@ 7200 ~ 7500MHz » VSWR in BW: 2.0 max. * Impedance: 500 » Power: 500mW Max. TBL-1608-245-M2: « Application: 0.4 #0.1 | 0.4 #0.1 
Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz * Band: 2400 ~ 2500MHz * Unbalance Port Impedance: 500 « Balance Port Impedance: 
100Q ¢ Phase: 180+10 deg * Insertion Loss: 1.0dB max. @ 25°C * VSWR in BW: 2.0 max. * Power: 500mW max. TBL Series 
Cut Tape Tape and Reel GND or DC feed h—— 1.6 —+ 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu NG t Oe 
Series | Part No. 1 40 100 | Part No. 4,000 Part No. Unbalance Port 0.8 }o 
Tar | 408-1300-1-ND 95 58  .42| 408-1300-2-ND 319.00/M TBF-1608-245-R1N a Port 1 ia | 
408-1301-1-ND 1.03 ——.63_——-46.|_ 408-1301-2-ND 348.00/M TBF-2012-245-R1 Balance Por 0.141 0.30! 
TBL | _408-1302-1-ND 58 .36~——«.26 | 408-1302-2-ND 196.00/M TBL-1608-245-M2 mance Po 
Thin Film Inductors _ Digi@Reel” Dimension - mm Mi 
Series L WwW P Ee 
Features: | 
¢ Excellent inductance tolerances * Thin package profiles * Self resonant HELIS BOOS 10 0.50 +0.10 ele D010 z +t Pe 
frequencies of more than 1GHz * High Q values * High rated currents TELOB16 1.60 +£0.10 0.80 #0.10 0.30 #0.20 0.45 £0.10 it + L—— 
Test Cut Tape 
Inductance Frequency | S.R.F. Min.| DCR Max. | Rated Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
(nH) Tolerance | Q Min. (MHz) (GHz) (Q) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HPL1005 Series 0402 Package 
1.0 +0.2nH 15 300 rd 0.03 1800 408-1000-1-ND 89 7.35 28.88 408-1000-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1NO 
11 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1310-1-ND 89 7.35 28.88 408-1310-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1N1 
1:2 +0.2nH 15 300 7 0.08 1400 408-1001-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-1N2 
1.3 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340 ~ 1800 408-1311-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-1N3 
1.5 +0.2nH 15 300 EA 0.10 1200 408-1002-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-1N5 
1.6 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1312-1-ND 89 7.35 28.88 408-1312-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1N6 
1.8 +0.2nH 15 300 7 0.14 1000 408-1003-1-ND 89 7.35 28.88 408-1003-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1N8& 
2.0 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1313-1-ND .89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-2NO 
2.2 +0.2nH 15 300 7 0.15 900 408-1004-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-2N2 
2.4 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1314-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-2N4 
2.7 +0.2nH 13 300 7 0.23 750 408-1005-1-ND 89 7.35 28.88 408-1005-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-2N7 
3.0 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1315-1-ND .89 7.35 28.88 408-1315-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-3NO 
3.3 +0.2nH 13 300 7 0.25 700 408-1006-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-3N3 
3.6 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1316-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-3N6 
3.9 +0.2nH 13 300 ra 0.30 620 408-1007-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-3N9 
4.3 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1317-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-4N3 
47 +0.2nH 13 300 6 0.50 500 408-1008-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-4N7 
5.1 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1318-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-5N1 
5.6 +0.2nH 10 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND .89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-5N6 
6.2 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1319-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-6N2 
6.8 +0.2nH 10 300 4.5 0.80 430 408-1010-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-6N8 
75 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340 ~ 1800 408-1320-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-7N5 
8.2 +0.2nH 10 300 4 1.10 340 408-1011-1-ND .89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-8N2 
10 42% 10 300 3.5 1.40 300 408-1012-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-10N 
abl 42% 13 ~ 15 300 3.5 0.5 ~ 0.8 240 ~ 300 408-1308-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-11N 
12 42% 10 300 3.5 1.65 270 408-1013-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-12N 
13 42% 13 ~ 15 300 3.5 0.5 ~ 0.8 240 ~ 300 408-1309-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-13N 
15 42% 10 300 3.5 2.25 240 408-1014-1-ND 89 7.35 28.88 408-1014-2-ND 10,000 32.00/M_| HPL1005-15N 
TFLO816 Series 0603 Package 
1.0 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1025-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1NO 
1:2 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1026-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1026-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N2 
1.5 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1027-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1027-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N5 
1.8 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1028-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1028-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N8& 
2.2 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1029 5,000 60.00/M_| TFLO816-2N2 
2.7 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1030: 5,000 60.00/M | TFLO816-2N7 
3.3 +0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1031-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1031 5,000 60.00/M | TFLO816-3N3 
3.9 +0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1032-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N9. 
47 +0.2nH 20 300 5 0.25 600 408-1033-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1033-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-4N7 
5.6 +0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1034-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M_ | TFLO816-5N6 
6.8 +0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1035-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-6N8 
8.2 +0.2nH 15 300 4 0.50 400 408-1036-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-8N2 
10 42% 15 300 4 1.00 300 408-1037-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-10N 
12 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1038-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-12N 
15 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1039-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M_| TFLO816-15N 
18 42% 15 300 2 1.50 250 408-1040-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-18N 
22 42% 15 300 2 1.50 250 408-1041-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-22N 
27 +2% 15 300 2 2.00 200 408-1042-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-27N 
33 +2% 15 200 1.5 2.00 200 408-1043-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-33N 
39 +2% 15 200 15 3.00 180 408-1044-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-39N 
47 42% 15 200 1.5 3.00 180 408-1045-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-47N 
56 42% 15 200 1 4.00 150 408-1046-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-56N 
68 42% 15 200 1 4.50 140 408-1047-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-68N 
82 42% 10 200 al 6.00 120 408-1048-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-82N 
100 42% 10 200 1 8.50 100 408-1049-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-R10 


SSMH1005-KIT-ND HPL1005 Series 0402 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 28 values (1.0NH ~ 1512H)....... 0.0... e cece cece eee eee cence cent eee teeta e ee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenenenees 
SSMT0816-KIT-ND TFLO816 Series 0603 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 25 values (1.0nH ~ 100nH) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1454 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Voltage Step-Up Coil ELT-3KN, ELT-5KN and ELT-5KT Types Digi@Reel” 


High inductance Voltage Step-up coil chip series for piezo- 


iy padics Inductance Rated Cut Tape 
electric buzzer and DC-DC circuit of EL @ 100kHz | Tolerance | Current | RDC | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Features: * Small and thin * High inductance Fig. (uH) (%) (mA) (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
Recommended Applications: * Watches, Toys, Camera, 3KN Type 
Electronic thermometers, Pagers, PHS, Portable telephones 
Operating Temperature: -20°C ~ 85°C (-20°C ~ 105°C for 560 _ 45 15 PCD1397CT-ND 2.10 1.74 1.37. | PCD1397TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
the 5KT T : : eae: 1.0 _ 30 35 PCD1398CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1398TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN104B 
e ype). Dimensions in mm 1.0 — 40 23 PCD1399CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1399TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 — 30 25 PCD1400CT-ND 2.10 1.74 1.37. | PCD1400TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN123B 
2.0 _ 20 44 PCD1401CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1401TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN131B 
2.5 — 20 64 PCD1402CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1402TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN118B 
4.0 — 15 85 PCD1403CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1403TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN124B 
5SKN Type 
220.0 +10 100 2.4 | PCD1550CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1550TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 | PCD1551CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1551TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN118C 
2 390.0 +10 120 2.8 | PCD1552CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1552TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN131C 
1000.0 +10 55 11.5 | PCD1553CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1553TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN134C 
1500.0 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1554TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700.0 +10 35 33.0 | PCD1555CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1555TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN120C 
5SKT Type 
47 +20 950 0.20 | PCD1557CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1557TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-S5KT4R7MA 
6.8 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1558TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT6R8MA 
10.0 +20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 2.44 2.02 159 |= _ —_ | ELT-5KT100MA 
15.0 +15 510 0.58 | PCD1560CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1560TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT150LA 
3 22.0 +15 420 0.90 | PCD1561CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1561TR-ND 5,000 863.00/M__| ELT-5KT220LA 
33.0 +15 360 1.20 | PCD1562CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1562TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT330LA 
47.0 +15 300 1.70 | PCD1563CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1563TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT470LA 
68.0 +15 260 2.60 | PCD1564CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1564TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT680LA 
100.0 +15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1565TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT101LA 
5SKT Type - RoHS Compliant 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD2024CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2024TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT3R3MB 
47 +20 950 0.20 | PCD2025CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2025TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT4R7MB 
6.8 +20 760 0.30 | PCD2026CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2026TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT6R8MB 
10.0 +20 680 0.36 | PCD2027CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2027TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT100MC 
3 15.0 +15 510 0.58 | PCD2028CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2028TR-ND 5,000 450.00/M_| ELT-5KT150LB 
22.0 £15 420 0.90 | PCD2029CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2029TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT220LB 
33.0 £15 360 1.20 | PCD2030CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2030TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT330LB 
47.0 +15 300 1.70 | PCD2031CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2031TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT470LB 
68.0 £15 260 2.60 | PCD2032CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2032TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT680LB 
100.0 +15 490 | 4.30 | PCD2033CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2033TR-ND 5,000 | 450.00/M_ | ELT-5KT101LB 
SM D Ch oke Coils Inductance RDC Rated Cut Tape Tape and Reel 
@100kHz | Tolerance; @ 20°C Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) (%) Tol. +20% | (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
ELC-3FN and Ree ELC-3FN 
ELC-3GN Types 1.0 +30 080 1400] PCD2034CT-ND 75 62 49 | PCD2034TR-ND 266.00/M | ELC-3FN1RON 
1.8 +30 110 1100 PCD2035CT-ND 15 62 49 | PCD2035TR-ND 266.00/M ELC-3FN1R8N 
Features: * Low DC resistance and large current capability * Shock 22 +30 120 1000 | PCD2036CT-ND 75 62 49 | PCD2036TR-ND 266.00/M | ELC-3FN2R2N 
resistant 27 +30 -150 950 PCD2037CT-ND 15 62 49 | PCD2037TR-ND 266.00/M ELC-3FN2R7N 
Recommended Applications: * DC/DC converter circuitry for computer 47 +30 .280 750 PCD2038CT-ND 15 62 49_| PCD2038TR-ND 266.00/M ELC-3FN4R7N 
peripherals and cellular hand sets * Chopper circuit decoupling chokes in 5.6 +30 310 680 PCD2039CT-ND AS 62 49 | PCD2039TR-ND 266.00/M ELC-3FN5R6EN 
DC/DC converter circuitry 6.8 +30 360 620 PCD2040CT-ND 15 62 49 | PCD2040TR-ND 266.00/M ELC-3FN6R8N 
Raiéd Current: This Indicates: thar vilue ‘of Gurrent:whan: the. inductance 75 230 390 600 | PCD2041CT-ND .A 62.49 | PCD2041TR-ND 266.00/M | ELC-3FN7RSN 
is 70% of nominal value and case temperature has risen At=45°C (at 20°C) 10.0 +20 430 530 | PCD2042CT-ND 7 62 49 | PCD2042TR-ND 266.00/M | ELC-3FN100M 
: . Anal i i ‘ 15.0 +20 1.000 370 PCD2043CT-ND 15 62 49 _| PCD2043TR-ND 266.00/M ELC-3FN150M 
Operating Temperature: ~40°C ~ 105°C (Including self-temperature rise) 22.0 £20 1.180 330 | PCD2044CT-ND 75 6249] PCD2044TR-ND 266.00/M | ELC-3FN220M 
. ~ - 33.0 +20 1.900 260 PCD2045CT-ND 15 62 49 | PCD2045TR-ND 266.00/M ELC-3FN330M 
Dimensions in mm 47.0 +20 2.450 230 PCD2046CT-ND 15 62 49 | PCD2046TR-ND 266.00/M ELC-3FN470M 
1.00 68.0 +20 4.200 170 PCD2047CT-ND 75 62 49 | PCD2047TR-ND 266.00/M ELC-3FN680M 
FT ELC-3GN 
Q| 1.0 +30 64 1300 PCD2048CT-ND 19 65 51 | PCD2048TR-ND 278.00/M ELC-3GN1RON 
1.6 +30 83 1200 PCD2049CT-ND 19 65 51 | PCD2049TR-ND 278.00/M ELC-3GN1R6N 
2.2 +30 -100 1000 PCD2050CT-ND 19 65 51 | PCD2050TR-ND 278.00/M ELC-3GN2R2N 
= 3.3 +30 -130 970 PCD2051CT-ND 719 65 51 | PCD2051TR-ND 278.00/M ELC-3GN3R3N 
—T 47 +30 .200 760 PCD2052CT-ND 19 65 51 | PCD2052TR-ND 278.00/M ELC-3GN4R7N 
H 6.8 +30 .250 680 PCD2053CT-ND 19 65 51 | PCD2053TR-ND 278.00/M ELC-3GN6R8N 
=a} 8.2 +30 410 540 PCD2054CT-ND 19 65 51 | PCD2054TR-ND 278.00/M ELC-3GN8R2N 
0.45 0.10 10.0 +20 430 530 PCD2055CT-ND 19 65 51 | PCD2055TR-ND 278.00/M ELC-3GN100M 
é 15.0 +20 .600 430 PCD2056CT-ND 19 65 51 | PCD2056TR-ND 278.00/M ELC-3GN150M 
Type 22.0 +20 950 330 PCD2057CT-ND 19 65 51_| PCD2057TR-ND 278.00/M ELC-3GN220M 
3FN 33.0 +20 1.400 280 PCD2058CT-ND 19 65 51 | PCD2058TR-ND 278.00/M ELC-3GN330M 
3GN 47.0 +20 1.950 240 PCD2059CT-ND 19 65 51 | PCD2059TR-ND 278.00/M ELC-3GN470M 
68.0 +20 3.000 190 PCD2060CT-ND 19 65 51 | PCD2060TR-ND 278.00/M ELC-3GN680M 


ELL: 8UV T RoHS Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 
Zz ype commun Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature rise) 


Inductance Rated RDC Cut Tape Tape & Reel 
@100kHz | Tolerance | Current | @ 20°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) (%) (mA) | Tol. #20% | PartNo. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
1.3 +30 5.40 7.80 PCD2132CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2132TR-ND 328.50 ELL-8UV1R3N 
2.0 +30 5.10 8.70 PCD2133CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2133TR-ND 328.50 ELL-8UV2RON 
27 +30 4.75 10.00 PCD2134CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2134TR-ND 328.50 ELL-8UV2R7N 
47 +30 4.20 12.00 PCD2135CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2135TR-ND 328.50 ELL-8UV4R7N 
6.2 +30 3.80 16.00 PCD2183CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2183TR-ND 328.50 ELL-8UV6R2N 
10.0 +20 3.00 22.00 PCD2136CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2136TR-ND 328.50 ELL-8UV100M 
15.0 +20 2.50 26.00 PCD2137CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2137TR-ND 328.50 ELL-8UV150M 
22.0 +20 2.05 40.00 PCD2138CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2138TR-ND 328.50 ELL-8UV220M 
27.0 +20 1.80 53.00 PCD2139CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2139TR-ND 328.50 ELL-8UV270M 
33.0 +20 1.65 78.00 PCD2184CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2184TR-ND 328.50 ELL-8UV330M 
39.0 +20 1.50 90.00 PCD2140CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2140TR-ND 328.50 ELL-8UV390M 
47.0 +20 1.25 100.00 PCD2141CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2141TR-ND 328.50 ELL-8UV470M 
68.0 +20 1.10 130.00 PCD2142CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2142TR-ND 328.50 ELL-8UV680M 
100.0 +20 0.82 160.00 PCD2143CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2143TR-ND 328.50 ELL-8UV101M 
220.0 +20 0.66 370.00 PCD2185CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2185TR-ND 328.50 ELL-8UV221M 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1455 


Panasonic SMD Choke Coils (con) 


NEW! ELL-4FG-A, ELL-4LG-A, and ELL-4GG Types nigi@DReel 


Features: Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape 
* Magnetically shielded structure Nominal Tol. |Nominal] Tol. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
A Fig. (uH) % (mQ) % (mA) Part No. if 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
*Low DC resistance and large current 
capability ELL-4FG-A Type 
Z 1.0 +30 45 +20 1900 PCD2186CT-ND 85 70 49 | PCD2186TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG1RONA 
* Shook resistant 15 +30 60 | +20] 1600 | PCD2187CT-ND 85 70.49 | PCD2187TR-ND 2,000 | 300.00/M | ELL-4FG1R5NA 
Recommended Applications: 2.0 +30 70 +20 1300 PCD2188CT-ND 85 70 49 | PCD2188TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG2RONA 
ae 3.3 +30 110 +20 1100 PCD2189CT-ND 85 70 49 | PCD2189TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG3R3NA 
“DE-DE converter circuitry Fen. computer: 47 +30 | 160 |+20| 1000 | PCD2190CT-ND 85.70 _.49_| PCD2190TR-ND 2,000 | _300.00/M_| ELL-4FG4R7NA 
peripherals and cellular phones 1 68 +30 220 | +20 | 800 | PCD2191CT-ND 85 70.49] PCD2191TR-ND 2,000 | 300.00/M | ELL-4FG6R8NA 
* Chopper circuit decoupling chokes for 10.0 #20 | 290 | +20] 700 | PCD2192CT-ND 85 70 49 | PCD2192TR-ND 2,000 | 300.00/M | ELL-4FG100MA 
DC-DC converter circuitry 15.0 +20 480 +20 600 PCD2193CT-ND 85 70 49 | PCD2193TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG150MA 
22.0 +20 620 +20 420 PCD2194CT-ND 85 70 49 | PCD2194TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG220MA 
7 7 - 33.0 +20 1060 | +20 360 PCD2195CT-ND 85 70 49 | PCD2195TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG330MA 
Dimensions in mm 47.0 +20 1600 | +20 290 PCD2196CT-ND 85 70 49 | PCD2196TR-ND 2,000 300.00/M | ELL-4FG470MA 
P90 ELL-4LG-A Type 
al 1.0 +30 41 +20 2200 PCD2213CT-ND 72 60 42 PCD2213TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG1RONA 
1.5 +30 48 +20 1700 PCD2214CT-ND 72 60 42 PCD2214TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG1R5NA 
2.2 +30 55 +20 1500 PCD2215CT-ND 72 60 42 PCD2215TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG2R2NA 
27 +30 63 +20 1400 PCD2216CT-ND 72 60 42 PCD2216TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG2R7NA 
3.3 +30 72 +20 1300 PCD2217CT-ND 72 -60 42 PCD2217TR-ND 3,000 255.00/M_| ELL-4LG3R3NA 
47 +30 90 +20 1100 PCD2218CT-ND ne 60 42 PCD2218TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG4R7NA 
6.2 +30 140 +20 930 PCD2219CT-ND 72 -60 42 PCD2219TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG6R2NA 
1 10.0 +20 200 +20 800 PCD2220CT-ND 72 60 42 PCD2220TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG100MA 
| a=: H 15.0 +20 300 +20 620 PCD2221CT-ND 72 60 42 PCD2221TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG150MA 
40.30 22.0 +20 390 +20 550 PCD2222CT-ND 72 60 42 PCD2222TR-ND 3,000 255.00/M_ | ELL-4LG220MA 
7 33.0 +20 610 +20 430 PCD2223CT-ND 72 -60 42 PCD2223TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG330MA 
Type Haight 47.0 +20 920 | #20] 360 | PCD2224CT-ND 72 60 42 | PCD2224TR-ND 3,000 | 255.00/M | ELL-4LG470MA 
ELL4FG-A | 1.20 max. 68.0 +20 1300 | +20 270 PCD2225CT-ND 72 60 42 PCD2225TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG680MA 
ELL4LG-A | 1.80 max. 100.0 +20 2200 | +20 250 PCD2226CT-ND 72 -60 42 PCD2226TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG101MA 
150.0 +20 3000 | +20 220 PCD2227CT-ND 72 -60 42 PCD2227TR-ND 3,000 255.00/M | ELL-4LG151MA 
ELL-4GG Type 
1.2 +30 50 +20 2400 PCD2197CT-ND 64 53 .37— | PCD2197TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG1R2N 
1.8 +30 71 +20 1900 PCD2198CT-ND 64 53 .37. | PCD2198TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG1R8N 
2.2 +30 88 +20 1700 PCD2199CT-ND 64 53 .37. | PCD2199TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG2R2N 
3.3 +30 110 +20 1500 PCD2200CT-ND 64 53 .37 | PCD2200TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG3R3N 
3.9 +30 120 +20 1400 PCD2201CT-ND 64 53 -37__ | PCD2201TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG3R9ON 
47 +30 160 +20 1200 PCD2202CT-ND 64 53 .37— | PCD2202TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG4R7N 
5.6 +30 170 +20 1100 PCD2203CT-ND 64 53 .37 | PCD2203TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GGS5R6N 
2 6.8 +30 200 +20 1050 PCD2204CT-ND 64 53 -37. | PCD2204TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG6R8N 
8.2 +30 220 +20 1000 PCD2205CT-ND 64 53 .37. | PCD2205TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG8R2N 
10.0 +20 250 +20 900 PCD2206CT-ND 64 53 -37__ | PCD2206TR-ND 2,000 225.00/M_| ELL-4GG100M 
12.0 +20 380 +20 800 PCD2207CT-ND 64 53 .387 | PCD2207TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG120M 
15.0 +20 500 +20 700 PCD2208CT-ND 64 53 .37 | PCD2208TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG150M 
22.0 +20 640 +20 600 PCD2209CT-ND 64 53 .37 | PCD2209TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG220M 
33.0 +20 980 +20 450 PCD2210CT-ND 64 53 .37. | PCD2210TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG330M 
47.0 +20 1250 | +20 400 PCD2211CT-ND 64 53 -37— | PCD2211TR-ND 2,000 225.00/M | ELL-4GG470M 
100.0 +20 2400 | +20 290 PCD2212CT-ND 64 53 :37__ | PCD2212TR-ND 2,000 225.00/M_ | ELL-4GG101M 
ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types R t r Dimensions in mm 
Magnetic Shielded Series Pe : 
Features: * Thin type (ELL6RH — 2.5mm height, ELL6SH — 3.0mm height, ELL6UH — 4.7mm height) » Higher 
reliability in mounting by separated user terminal and internal connection * High current Recommended 
Applications: * Video, audio, mobile communications, electric battery driving equipment * Choke coils for chop- 
per circuit, and decoupling choke in DC/DC convertor circuit Cautions for Use: * DC/DC convertor — Chopper ; Type Height 
type: 1W maximum ° Operating Temperature: 105°C maximum (including self-temperature rise) . ELL6RH | 2.5 +0.3mm 
Rated Current: ELL6RH and ELL6SH: This indicates the value of current when the inductance is 80% more than 
nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) ELL6SH | 3.0 +0.3mm 
ELL6UH: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and (TOP VIEW) i ELL6UH | 4.7 +0.3mm 
temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition. (20°C) 
Inductance @ 100kHz (wH)| RDC @20°C (Q) | Rated Current | Digi-Key Cut Tape Price Each T & R Pricing Panasonic 
Tolerance +20% Tolerance +20% (mA) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ELLG6RH Series 
1.0 0.019 3000 PCD1337CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1337TR-ND® 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5 0.024 2400 PCD1338CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
27 0.039 1800 PCD1339CT-ND@ 1.22 1.01 .80 PCD1339TR-ND@ 432.00 ELL-6RH2R7M 
3.3 0.044 1600 PCD1340CT-ND@ 1.22 1.01 .80 PCD1340TR-ND@ 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1 0.056 1550 PCD1341CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1341TR-ND@® 432.00 ELL-6RH5R1M 
6.2 0.062 1400 PCD1342CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1342TR-ND@® 432.00 ELL-6RH6R2M 
7.5 0.080 1250 PCD1343CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
8.2 0.087 1200 PCD1344CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10.0 0.095 1100 PCD1345CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1345TR-ND® 432.00 ELL-6RH100M 
12.0 0.13 1000 PCD1346CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15.0 0.15 850 PCD1347CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1347TR-ND® 432.00 ELL-6RH150M 
18.0 0.17 800 PCD1348CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22.0 0.22 700 PCD1349CT-ND@ 1.22 1.01 .80 PCD1349TR-ND@ 432.00 ELL-6RH220M 
27.0 0.26 650 PCD1350CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1350TR-ND® 432.00 ELL-6RH270M 
33.0 0.38 600 PCD1351CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1351TR-ND@® 432.00 ELL-6RH330M 
39.0 0.41 550 PCD1352CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
47.0 0.48 500 PCD1353CT-ND@ 1.22 1.01 .80 PCD1353TR-ND@ 432.00 ELL-6RH470M 
56.0 0.54 450 PCD1354CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68.0 0.77 400 PCD1355CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1355TR-ND® 432.00 ELL-6RH680M 
82.0 0.87 350 PCD1356CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
100.0 1.00 300 PCD1357CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1357TR-ND@® 432.00 ELL-6RH101M 
120.0 1.50 280 PCD1358CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150.0 1.80 250 PCD1359CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1359TR-ND® 432.00 ELL-6RH151M 
180.0 2.00 230 PCD1360CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220.0 2.30 200 PCD1361CT-ND@ 1.22 1.01 .80 PCD1361TR-ND@ 432.00 ELL-6RH221M 
ELLG6SH Series 
1.0 0.019 3400 PCD1362CT-ND® 1.20 99 78 PCD1362TR-ND® 422.00 ELL-6SH1ROM 
1.5 0.024 3200 PCD1363CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1363TR-ND® 422.00 ELL-6SH1R5M 
2.7 0.031 2400 PCD1364CT-ND@ 1.20 99 78 PCD1364TR-ND@ 422.00 ELL-6SH2R7M 
3.3 0.034 2200 PCD1365CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1365TR-ND® 422.00 ELL-6SH3R3M 
47 0.042 2000 PCD1366CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1366TR-ND@ 422.00 ELL-6SH4R7M 
5.6 0.049 1800 PCD1367CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1367TR-ND® 422.00 ELL-6SH5R6M 
6.8 0.052 1500 PCD1368CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1368TR-ND® 422.00 ELL-6SH6R8M 
8.2 0.061 1400 PCD1369CT-ND 1.20 99 .78 PCD1369TR-ND 422.00 ELL-6SH8R2M 
10.0 0.065 1300 PCD1370CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1370TR-ND@® 422.00 ELL-6SH100M 
12.0 0.071 1200 PCD1371CT-ND® 1.20 99 78 PCD1371TR-ND® 422.00 ELL-6SH120M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1456 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic SMD Choke Coils ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types (cont) Digi) Reel” 


Inductance @ 100kHz (WH) | RDC @20°C (Q) | Rated Current | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing Panasonic 
Tolerance +20% Tolerance +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
15.0 0.096 1100 PCD1372CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1372TR-ND@ 422.00 ELL-6SH150M 
18.0 0.13 1000 PCD1373CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1373TR-ND® 422.00 ELL-6SH180M 
22.0 0.14 900 PCD1374CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1374TR-ND@® 422.00 ELL-6SH220M 
27.0 0.16 800 PCD1375CT-ND 1.20 99 .78 PCD1375TR-ND 422.00 ELL-6SH270M 
33.0 0.18 700 PCD1376CT-ND@ 1.20 99 78 PCD1376TR-ND@ 422.00 ELL-6SH330M 
39.0 0.24 650 PCD1377CT-ND® 1.20 99 18 PCD1377TR-ND@® 422.00 ELL-6SH390M 
47.0 0.27 600 PCD1378CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1378TR-ND@ 422.00 ELL-6SH470M 
56.0 0.29 550 PCD1379CT-ND 1.20 99 78 PCD1379TR-ND 422.00 ELL-6SH560M 
68.0 0.52 500 PCD1380CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1380TR-ND@ 422.00 ELL-6SH680M 
82.0 0.60 450 PCD1381CT-ND 1.20 99 78 PCD1381TR-ND 422.00 ELL-6SH820M 
100.0 0.68 400 PCD1382CT-ND@ 1.20 99 18 PCD1382TR-ND@ 422.00 ELL-6SH101M 
120.0 0.75 370 PCD1383CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1383TR-ND® 422.00 ELL-6SH121M 
150.0 0.86 350 PCD1384CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1384TR-ND@ 422.00 ELL-6SH151M 
180.0 1.30 300 PCD1385CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1385TR-ND@® 422.00 ELL-6SH181M 
220.0 1.40 280 PCD1386CT-ND@ 1.20 99 78 PCD1386TR-ND@ 422.00 ELL-6SH221M 
270.0 2.40 260 PCD1387CT-ND 1.20 99 18 PCD1387TR-ND 422.00 ELL-6SH271M 
330.0 2.70 240 PCD1388CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1388TR-ND@ 422.00 ELL-6SH331M 
390.0 2.80 210 PCD1389CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1389TR-ND® 422.00 ELL-6SH391M 
470.0 3.20 200 PCD1390CT-ND@ 1.20 99 78 PCD1390TR-ND@ 422.00 ELL-6SH471M 
560.0 3.70 180 PCD1391CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1391TR-ND@® 422.00 ELL-6SH561M 
680.0 4.30 160 PCD2182CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD2182TR-ND@ 422.00 ELL-6SH681M 
ELL6UH Series — RoHS Compliant 
10.0 0.063 1800 PCD2107CT-ND 86 Wal 56 PCD2107TR-ND 302.00 ELL-6UH100M 
12.0 0.071 1700 PCD2108CT-ND 86 71 56 PCD2108TR-ND 302.00 ELL-6UH120M 
15.0 0.079 1600 PCD2109CT-ND 86 71 56 PCD2109TR-ND 302.00 ELL-6UH150M 
18.0 0.088 1400 PCD2110CT-ND 86 71 56 PCD2110TR-ND 302.00 ELL-6UH180M 
22.0 0.098 1300 PCD2111CT-ND 86 71 56 PCD2111TR-ND 302.00 ELL-6UH220M 
27.0 0.110 1200 PCD2112CT-ND 86 Wal 56 PCD2112TR-ND 302.00 ELL-6UH270M 
33.0 0.130 1100 PCD2113CT-ND 86 71 56 PCD2113TR-ND 302.00 ELL-6UH330M 
39.0 0.150 1000 PCD2114CT-ND 86 71 56 PCD2114TR-ND 302.00 ELL-6UH390M 
47.0 0.160 900 PCD2115CT-ND 86 71 56 PCD2115TR-ND 302.00 ELL-6UH470M 
56.0 0.210 800 PCD2116CT-ND 86 71 56 PCD2116TR-ND 302.00 ELL-6UH560M 
68.0 0.230 700 PCD2117CT-ND 86 Wal 56 PCD2117TR-ND 302.00 ELL-6UH680M 
82.0 0.260 650 PCD2118CT-ND 86 71 56 PCD2118TR-ND 302.00 ELL-6UH820M 
100.0 0.360 600 PCD2119CT-ND 86 71 56 PCD2119TR-ND 302.00 ELL-6UH101M 
120.0 0.480 580 PCD2120CT-ND 86 71 56 PCD2120TR-ND 302.00 ELL-6UH121M 
150.0 0.680 500 PCD2121CT-ND 86 71 56 PCD2121TR-ND 302.00 ELL-6UH151M 
180.0 0.750 470 PCD2122CT-ND 86 Wal 56 PCD2122TR-ND 302.00 ELL-6UH181M 
220.0 0.840 410 PCD2123CT-ND 86 71 56 PCD2123TR-ND 302.00 ELL-6UH221M 
270.0 1.200 370 PCD2124CT-ND 86 71 56 PCD2124TR-ND 302.00 ELL-6UH271M 
330.0 1.360 330 PCD2125CT-ND 86 rfl 56 PCD2125TR-ND 302.00 ELL-6UH331M 
390.0 1.500 300 PCD2126CT-ND 86 71 56 PCD2126TR-ND 302.00 ELL-6UH391M 
470.0 1.680 270 PCD2127CT-ND 86 71 56 PCD2127TR-ND 302.00 ELL-6UH471M 
560.0 2.530 260 PCD2128CT-ND 86 71 56 PCD2128TR-ND 302.00 ELL-6UH561M 
680.0 2.830 240 PCD2129CT-ND 86 71 56 PCD2129TR-ND 302.00 ELL-6UH681M 
820.0 3.140 200 PCD2130CT-ND 86 71 56 PCD2130TR-ND 302.00 ELL-6UH821M 
1000.0 3.670 180 PCD2131CT-ND 86 71 56 PCD2131TR-ND 302.00 ELL-6UH102M 
@ RoHS Compliant 
NEW! ELL-6GG and Inductance (100kHz) | _RDC (@ 20°C) Rated Cut Tape Tape and Reel 
Nominal Tol. Nominal Tol. Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
ELL-6PG Types (uH) % (m0) % (ma) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
. ELL-6GG Type 
Foauies: 1.0 #30 27 #20 | 2500 | PCD2243CT-ND 1.02 84 59 | PCD2243TR-ND 360.00 ELL-6GGTRON 
* Magnetically shielded structure 15 +30 36 +20 2300 PCD2244CT-ND 1.02 84 59 | PCD2244TR-ND 360.00 ELL-6GG1R5N 
* Low DC resistance and large current capabilities 2.2 +20 45 +20 | 1950 | PCD2245CT-ND 4.02 84 59 | PCD2245TR-ND 360.00 ELL-6GG2R2M 
a ae 27 +20 54 +20 1850 PCD2246CT-ND 1.02 84 59 | PCD2246TR-ND 360.00 ELL-6GG2R7M 
Recommended Applications: 3.9 +20 60 +20 | 1650 | PCD2247CT-ND 102-8459 | PCD2247TR-ND 360.00 __|_ELL-6GG3ROM 
*DC-DC converter circuitry for computer peripherals and 47 +20 70 +20 1400 PCD2248CT-ND 1.02 84 59 | PCD2248TR-ND 360.00 ELL-6GG4R7M 
cellular phones 6.8 +20 110 +20 1150 PCD2249CT-ND 1.02 84 59 | PCD2249TR-ND 360.00 ELL-6GG6R8M 
: iroull i a 10.0 +20 170 +20 900 PCD2250CT-ND 1.02 84 59 | PCD2250TR-ND 360.00 ELL-6GG100M 
Sg na Sep rang Eee none Seren | 2450 +20 | 210 | +20 | 800 | PcD2251CT-ND 102 '84.-~— 59 | PCD2251TR-ND 360.00 | ELL-6@G150M 
22.0 +20 300 +20 620 PCD2252CT-ND 1.02 84 59 | PCD2252TR-ND 360.00 ELL-6GG220M 
33.0 +20 510 +20 490 PCD2253CT-ND 1.02 84 59 | PCD2253TR-ND 360.00 ELL-6GG330M 
Dimensions in mm 47.0 +20 610 +20 400 PCD2254CT-ND 1.02 84 59 | PCD2254TR-ND 360.00 ELL-6GG470M 
—_ 68.0 +20 860 +20 380 PCD2255CT-ND 1.02 84 59 | PCD2255TR-ND 360.00 ELL-6GG680M 
t i 100.0 +20 1480 +20 300 PCD2256CT-ND 1.02 84 59 | PCD2256TR-ND 360.00 ELL-6GG101M 
05 hy ELL-6PG Type 
t 0.8 +30 24 +20 3800 PCD2257CT-ND 89 14 52 | PCD2257TR-ND 315.00 ELL-6PGRO8N 
15 +30 30 +20 2500 PCD2258CT-ND 89 74 52 | PCD2258TR-ND 315.00 ELL-6PG1R5N 
2.2 +30 37 +20 2200 PCD2259CT-ND 89 74 52 | PCD2259TR-ND 315.00 ELL-6PG2R2N 
3.3 +30 44 +20 1700 PCD2260CT-ND 89 14 52 | PCD2260TR-ND 315.00 ELL-6PG3R3N 
3.9 +30 51 +20 1600 PCD2261CT-ND 89 74 52 | PCD2261TR-ND 315.00 ELL-6PG3R9N 
47 +30 58 +20 1500 PCD2262CT-ND 89 14 52 | PCD2262TR-ND 315.00 ELL-6PG4R7N 
5.6 +30 65 +20 1450 PCD2263CT-ND 89 14 52 | PCD2263TR-ND 315.00 ELL-6PG5R6N 
6.8 +30 70 +20 1400 PCD2264CT-ND 89 14 52 | PCD2264TR-ND 315.00 ELL-6PG6R8N 
10.0 +20 110 +20 1300 PCD2265CT-ND 89 74 52 | PCD2265TR-ND 315.00 ELL-6PG100M. 
15.0 +20 150 +20 1000 PCD2266CT-ND 89 14 52 _| PCD2266TR-ND. 315.00 ELL-6PG150M. 
22.0 +20 230 +20 800 PCD2267CT-ND 89 14 52 | PCD2267TR-ND 315.00 ELL-6PG220M 
27.0 +20 260 +20 730 PCD2268CT-ND 89 74 52 | PCD2268TR-ND 315.00 ELL-6PG270M 
33.0 +20 300 +20 700 PCD2269CT-ND 89 74 52 | PCD2269TR-ND 315.00 ELL-6PG330M. 
47.0 +20 470 +20 550 PCD2270CT-ND 89 74 52 | PCD2270TR-ND 315.00 ELL-6PG470M 
Type 56.0 +20 520 +20 500 PCD2271CT-ND 89 14 52 | PCD2271TR-ND 315.00 ELL-6PG560M. 
ELL6GG 68.0 +20 700 +20 420 PCD2272CT-ND 89 14 52 | PCD2272TR-ND 315.00 ELL-6PG680M 
ELL6PG 82.0 +20 800 +20 400 PCD2273CT-ND 89 14 52 | PCD2273TR-ND 315.00 ELL-6PG820M 
100.0 +20 1000 +20 380 PCD2274CT-ND 89 14 52 | PCD2274TR-ND 315.00 ELL-6PG101M 
NEW! ELC-6GN Type Dimensions in mm 
Features: * Low DC resistance and large current capability Recommended Applications: * DC-DC converter circuitry for computer peripherals and cellular phones f ‘ rk 6 
© Chopper circuit decoupling chokes for DC-DC converter circuitry N °° 0.5 4 ly 6 (max.) 
Inductance (100kHz) RDC (@ 20°C) Rated Cut Tape Tape and Reel 
Nominal Tol. Nominal | Tol. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) % (ma) % | (mA) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 1,000 ‘| Part No. 
15 230 60 +20 | 2200 | PCD2310CT-ND 85.70 49 ‘| PCD2310TR-ND 300.00 | ELC-6GN1RSN 
22 +30 70 +20 | 1900 | PCD2311CT-ND 85 70 ~—-.49.: | PCD2311TR-ND 300.00 | ELC-6GN2R2N 
33 +30 7 +20 | 1500 | PCD2312CT-ND 85 70 49: | PCD2312TR-ND 300.00 | ELC-6GN3R3N 
47 +30 115 +20 | 1300 | PCD2313CT-ND 85 70 49 | PCD2313TR-ND 300.00 ELC-6GN4R7N 
6.8 +30 150 +20 | 1100 | PCD2314CT-ND 85 70 49 _| PCD2314TR-ND 300.00 ELC-6GN6R8N 
10.0 +20 170 +20 | 1000 | PCD2315CT-ND 85 70 49 | PCD2315TR-ND 300.00 ELC-6GN100M 
22.0 +20 350 +20 700 | PCD2316CT-ND 85 70 49 _| PCD2316TR-ND 300.00 ELC-6GN220M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to911) 1457 


Panasonic SIMD Power Choke Coils 


ELL6GM Type Dimensions in mm Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal| Tol. | Nominal} Tol. | Current Digi-Key Price Each i Pricing Panasonic 
(uH) % (a) % (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
1.8 +30 0.028 +20 1900 PCD1674CT-ND® 78 .73 60 = = ELL-6GM1R8N 
3.6 +30 0.057 +20 1500 PCD1677CT-ND 78 .73 60 = = ELL-6GM3R6N 
ste ke 5.6 +30 0.086 +20 1200 PCD1679CT-ND 78 .73 60 = = ELL-6GM5R6N 
2.25 2.25 
6.8 +30 0.096 +20 1100 PCD1680CT-ND 78 .73 60 = = ELL-6GM6R8N 
12.0 +20 0.17 +20 830 PCD1683CT-ND 78 73 60 PCD1683TR-ND 462.50 ELL-6GM120M 
15.0 +20 0.19 +20 740 PCD1684CT-ND 78 .73 60 = = ELL-6GM150M 
18.0 +20 0.26 +20 710 PCD1685CT-ND 78 .73 60 PCD1685TR-ND 462.50 ELL-6GM180M 
27.0 +20 0.35 +20 560 PCD1687CT-ND 78 .73 60 PCD1687TR-ND 462.50 ELL-6GM270M 
Features: * Magnetic shielded structure *Low DC 
resistance and high current « Structure for withstanding 33.0 +20 0.49 +20 500 PCD1688CT-ND 78 73 60 | — = ELL-6GM330M 
fall shock »* Available on tape and reel for automatic 
insertion 47.0 +20 0.62 | +20 420 PCD1690CT-ND 78 73 a — — ELL-6GM470M 
Recommended Applications: * DC/DC converter 
* Chopper circuit, decoupling choke 56.0 +20 0.70 | +20 380 PCD1691CT-ND 78 73 60 | PCD1691TR-ND 462.50 ELL-6GM560M 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 68.0 +20 0.82 +20 350 PCD1692CT-ND 78 73 60 = a ELL-6GM680M 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) @ RoHS Compliant 
ELL6PM Type Dimensions in-tnin Inductance DCR(@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal | Tol. | Nominal | Tol. | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) % (Q) % (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.5 +30 0.020 +20 2450 PCD1694CT-ND@ 82 ge 63 = = ELL-6PM1R5N 
2.7 +30 0.029 +20 2000 PCD1696CT-ND 82 77 63 = = ELL-6PM2R7N 
Le, 3.9 +30 0.040 +20 1800 PCD1698CT-ND 82 We 63 = = ELL-6PM3R9N 
5.6 +30 0.052 +20 1500 PCD1700CT-ND 82 et 63 = = ELL-6PM5R6N 
7.5 +30 0.070 +20 1300 PCD1702CT-ND 82 77 63 = = ELL-6PM7R5N 
9.1 +30 0.077 +20 1200 PCD1703CT-ND 82 ie 63 = = ELL-6PM9R1N 
12.0 +20 0.11 +20 950 PCD1705CT-ND 82 77 63 PCD1705TR-ND 487.50 ELL-6PM120M 
15.0 +20 0.13 +20 950 PCD1706CT-ND@ 82 77 63 = = ELL-6PM150M 
18.0 +20 0.14 +20 820 PCD1707CT-ND® 82 77 63 = = ELL-6PM180M 
27.0 +20 0.22 +20 620 PCD1709CT-ND 82 wt 63 = = ELL-6PM270M 
Features: 
+ Magnetic shielded structure * Low DC resistance 33.0 | +20 | 0.29 | +20] 550 PCD1710CT-ND 82 77 63 | — | ELL-6Pm330m 
and high current ¢ Structure for withstanding fall shock 
* Available on tape and reel for automatic insertion 39.0 | +20] 031 | +20] 520 PCD1711CT-ND 82 77 2 i= — | ELL-6Pm390m 
Recommended Applications: 56.0 +20 0.50 | +20 | 420 PCD1713CT-ND 82 a7 63 PCD1713TR-ND 487.50 ELL-6PM560M 
* DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
eae 82.0 +20 0.68 +20 360 PCD1715CT-ND 82 77 63 PCD1715TR-ND 487.50 ELL-6PM820M 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal | 199.9 | +20 | 0.97 | +20 | 320 PCD1716CT-ND 82 7 «63 | — — | ELL-6PM101M 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) @ RoHS Compliant 
ELL6PV Type Dimensions in mm Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal | Tol. | Nominal} Tol. | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) % (Q) % (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.8 +30 0.024 +20 2500 PCD1719CT-ND 68 64 52 = _— ELL-6PV1R8N 
3.3 +30 0.032 +20 1900 PCD1721CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV3R3N 
5.6 +30 0.049 +20 1450 PCD1724CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV5R6N 
8.2 +30 0.070 +20 1150 PCD1726CT-ND® 68 64 52 PCD1726TR-ND® 406.25 ELL-6PV8R2N 
9.1 +30 0.076 +20 1100 PCD1727CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV9R1IN 
10.0 +20 0.085 +20 1000 PCD1728CT-ND@ 68 64 52 = = ELL-6PV100M 
12.0 +20 0.090 +20 980 PCD1729CT-ND® 68 64 52 PCD1729TR-ND® 406.25 ELL-6PV120M 
18.0 +20 0.14 +20 840 PCD1731CT-ND 68 64 52 = _— ELL-6PV180M 
Features: 22.0 | +20 | 020 | #20 | 700 PCD1732CT-ND 68 64 52 | — — | ELL-6Pv220m 
Searaieg Heh corer yo se capane of corre- | 579 | +20 | 022 | +20 | 670 PCD1733CT-ND 68 64 52 = — | ELL-6Pv270m 
Recommended Application: 
* Videos, audio, mobile communications, electric 39.0 +20 | 033 | +20 550 PCD1735CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV390M 
battery driving equipment »* Choke coils for chopper 
circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 56.0 +20 0.41 +20 450 PCD1737CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV560M 
Cautions for Use: 
* DC/DC power converter * Chopper type: 1W 68.0 #20 | 057 | #20] 420 PCD1738CT-ND@ 68 64 52 PCD1738TR-ND® 406.25 ELL-6PV680M 
maximum ¢ Operating temperature: 105°C maximum 
(Including self-temperature rise) 82.0 +20 0.65 +20 380 PCD1739CT-ND 68 64 52 PCD1739TR-ND 406.25 ELL-6PV820M 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 100.0 +20 0.75 +20 340 PCD1740CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV101M 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMD Choke Coils ELL3GM Type 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Shock resistant »* Available on tape and reel for automatic insertion * Rated Current: This 
indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition. (at 20°C) Recommended 


Panasonic 


Dimensions in mm 


oa ae Applications: * DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone * Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit 
L Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape 
| Nominal Tol. Nominal Tol. Current Digi-Key Price Each Panasonic 

I (uH) % (Q) % (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 

#,00" 1.00 1.3 +30 0.058 +20 1500 PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM1R3N 
3.9 +30 0.14 +20 940 PCD1646CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM3R9N 
4.3 +30 0.22 +20 720 PCD1647CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM4R3N 
5.6 +30 0.26 +20 670 PCD1649CT-ND® 1.26 1.04 82 ELL-3GM5R6N 
8.2 +30 0.31 +20 620 PCD1651CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM8R2N 
27 +20 1.05 +20 330 PCD1657CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM270M 


RoHS Compliant 


ELL4LM and ELL4GM Types 


Series ELL4LM 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Structure for withstanding fall shock » Available on tape and 
reel for automatic insertion Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit for Computer peripheral, hand phone * Choke coils 
for chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit *Rated Current: This indicates the value of current when the inductance 


is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 


Series ELL4GM 


Features: * Low Profile * High Power * High Inductance » Shock Resistant Recommended Applications: + Digital Base Band * CPA and 
PA Rated Current: The Maximum allowable current is a D.C. current which causes a 30% inductance reduction from its nominal value or 


coil temperature to rise 45°C, whichever is smaller (Reference ambient temperature 20°C) 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature rise) 


Dimensions in mm 


Height 


1.65 +0.15 


1.35 +0.15 


1.25 1.25 


Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape 
Nominal Tol. Nominal Tol. Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(uH) % (0) % (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
ELL4LM Series 
1.0 +30 0.026 +20 2000 PCD1659CT-ND 1.40 1.16 1 = _ _ ELL-4LM1RON 
62 +30 0.14 +20 800 PCD1665CT-ND 1.40 116 ot - - - ELL-4LM6R2N 
75 +30 0.15 +20 720 PCD1666CT-ND 1.40 116 ot - - - ELL-4LM7R5N 
18.0 +30 0.32 +20 460 PCD1670CT-ND 1.40 116 4 — - — ELL-4LM180M 
27.0 +30 0.42 +20 370 PCD1672CT-ND® 1.40 1.16 ot PCD1672TR-ND@ 3,000 495.00/M ELL-4LM270M 
ELL4GM Series — RoHS Compliant 
36 +30 0.10 +20 950 PCD2062CT-ND 96 79 62 = = = ELL-4GM3R6N 
56 +30 0.13 +20 750 PCD2064CT-ND 96 79 62 PCD2064TR-ND 2,000 338.00/M ELL-4GMS5R6N 
68 +30 0.18 +20 640 PCD2065CT-ND 96 79 62 — _ — ELL-4GM6R8N 
8.2 +30 0.22 +20 580 PCD2066CT-ND. 96 79 62 - = = ELL-4GM8R2N 
15.0 +20 0.29 +20 410 PCD2179CT-ND 96 79 62 = = = ELL-4GM150M 
18.0 +20 0.49 +20 400 PCD2068CT-ND 96 79 62 PCD2068TR-ND 2,000 338.00/M ELL-4GM180M 
27.0 +20 0.64 +20 330 PCD2070CT-ND 96 79 62 PCD2070TR-ND 2,000 338.00/M ELL-4GM270M 
33.0 +20 0.70 +20 300 PCD2071CT-ND 96 79 62 - = - ELL-4GM330M 
47.0 +20 1.05 +20 260 PCD2180CT-ND 96 79 62 PCD2180TR-ND 2,000 338.00/M ELL-4GM470M 
@ RoHS Compliant 
NEW! ELL-VEG, ELL-VFG-C Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
and ELL-VGG Types Nominal Tol. Nominal Tol. Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(nH) % (mo) % (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
Features: ELL-VEG Type 
+ Magnetically shielded structure 1.0 +30 61 +20 1900 PCD2275CT-ND 51 A2 30 | PCD2275TR-ND 180.00/M | ELL-VEG1RON 
«ig wb6 rasistaics aniliitae Cinent capability 15 +30 74 +20 1200 PCD2276CT-ND 51 A2 30 | PCD2276TR-ND 180.00/M | ELL-VEGIR5N 
22 +30 110 #20 1100 PCD2277CT-ND 51 A2 30 | PCD2277TR-ND 180.00/M | ELL-VEG2R2N 
* Shock Resistance 33 £30 210 +20 1000 PCD2278CT-ND 51 A2 30 | PCD2278TR-ND 180.00/M | ELL-VEG3R3N 
eo 47 +30 240 +20 750 PCD2279CT-ND 51 A2 30_| PCD2279TR-ND 180.00/M | ELL-VEG4R7N 
Recommended Applications: 68 +30 350 | #20 | 580 | PCD2280CT-ND 5 42 30 | PCD2280TR-ND 180.00/M | ELL-VEG6REN 
* DC-DC converter circuitry for computer peripherals and 10.0 +20 480 +20 520 PCD2281CT-ND 51 A2 30 | PCD2281TR-ND 180.00/M | ELL-VEG100M 
cellular phones 15.0 +20 710 +20 430 PCD2282CT-ND 51 A2 30 | PCD2282TR-ND 180.00/M | ELL-VEG150M 
22.0 +20 1200 | +20 330 PCD2283CT-ND 51 A2 30 | PCD2283TR-ND 180.00/M | ELL-VEG220M 
* Chopper circuit decoupling chokes for DC-DC converter 33.0 +20 2300 | +20 260 PCD2284CT-ND St 42 .30_| PCD2284TR-ND 180.00/M_ | ELL-VEG330M 
circuitry ELL-VFG-C Type 
_ 1.0 +30 50 #20 1500 PCD2287CT-ND 60 AQ 35 | PCD2287TR-ND 210.00/M | ELL-VFG1RONC 
Pienstonsinirnt 15 +30 61 #20 1300 PCD2288CT-ND 60 AQ .35 | PCD2288TR-ND 210.00/M | ELL-VFG1RSNC 
22 +30 87 #20 1100 PCD2289CT-ND 60 AQ 35 | PCD2289TR-ND 210.00/M | ELL-VFG2R2NC 
33 +30 110 #20 980 PCD2290CT-ND 60 AQ 35 | PCD2290TR-ND 210.00/M | ELL-VFG3R3NC 
47 +30 150 +20 740 PCD2291CT-ND 60 AQ 35 | PCD2291TR-ND 210.00/M | ELL-VFG4R7NC 
68 +30 230 +20 600 PCD2292CT-ND 60 A9 35 | PCD2292TR-ND 210.00/M | ELL-VFG6R8NC 
10.0 +20 380 +20 550 PCD2293CT-ND 60 49 35 | PCD2293TR-ND 210.00/M | ELL-VFG100MC 
15.0 +20 540 +20 500 PCD2294CT-ND 60 49 35 | PCD2294TR-ND 210.00/M | ELL-VFG150MC 
22.0 +20 710 +20 350 PCD2295CT-ND 60 49 35 | PCD2295TR-ND 210.00/M | ELL-VFG220MC 
33.0 +20 1160 | +20 280 PCD2296CT-ND 60 49 35 | PCD2296TR-ND 210.00/M | ELL-VFG330MC 
ELL-VGG Type 
1.0 +30 52 +20 | 2200 PCD2297CT-ND 51 42 30 | PCD2297TR-ND 180.00/M | ELL-VGG1RON 
16 +30 73 +20 1800 PCD2298CT-ND 51 A2 30 | PCD2298TR-ND 180.00/M | ELL-VGG1R6N 
22 +30 92 +20 1600 PCD2299CT-ND 51 A2 30 | PCD2299TR-ND 180.00/M | ELL-VGG2R2N 
33 +30 130 +20 1350 PCD2300CT-ND 51 A2 30 | PCD2300TR-ND 180.00/M | ELL-VGG3R3N 
39 +30 150 #20 1300 PCD2301CT-ND 51 A2 .30_| PCD2301TR-ND 180.00/M | ELL-VGG3R9N 
47 +30 170 #20 1200 PCD2302CT-ND 51 A2 30 | PCD2302TR-ND 180.00/M | ELL-VGG4R7N 
68 +30 230 #20 1000 PCD2303CT-ND 51 A2 30 | PCD2303TR-ND 180.00/M | ELL-VGG6R8N 
10.0 +20 280 #20 800 PCD2304CT-ND 51 A2 30 | PCD2304TR-ND 180.00/M | ELL-VGG100M 
12.0 +20 480 +20 690 PCD2305CT-ND 51 A2 30 | PCD2305TR-ND 180.00/M | ELL-V@G120M 
Type 15.0 +20 640 #20 600 PCD2306CT-ND 51 A2 .30_| PCD2306TR-ND 180.00/M | ELL-VGG150M 
ELL-VEG 22.0 +20 800 +20 500 PCD2307CT-ND 51 A2 30 | PCD2307TR-ND 180.00/M | ELL-VGG220M 
ELL-VFG-C 33.0 +20 1330 | +20 450 PCD2308CT-ND 51 A2 30 | PCD2308TR-ND 180.00/M | ELL-VGG330M 
ELL-VGG 47.0 +20 2100 | +20 350 PCD2309CT-ND 51 A2 30 | PCD2309TR-ND 180.00/M | ELL-VGG470M 
(Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1459 


Panasonic SMD Choke Coils (cont) 


ELLATV Type Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Features: Nominal Tol. Nominal Tol. Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
oe (uH) % (mo) % (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 Part No. 
= Magnetic shielded sturtute 15 +30 53 +20 6700 | PCD1741CT-NDe 247 179 141 | PCDI741TR-ND® 382.50 | ELL-ATVIRSN 
*Low DC resistance and capable of 22 +30 63 +20 6200 | PCD1742CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1742TR-ND® 382.50 | ELL-ATV2R2N 
corresponding high current 3.3 +30 8.8 +20 5350 PCD1743CT-ND® 2.47 1.79 1.41 | PCD1743TR-ND® 382.50 ELL-ATV3R3N 
+ Available on tape and reel for automatic 43 +30 10 +20 5000 PCD1744CT-ND@ 217 1.79 1.41 | PCD1744TR-ND® 382.50 ELL-ATV4R3N 
insertion 54 +30 14 +20 4350 PCD1745CT-ND® 247 1.79 1.41_| PCD1745TR-ND@ 382.50 ELL-ATVSR1N 
* Rated Current: This indicates the value of 6.8 +30 16 +20 4000 PCD1746CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1746TR-ND® 382.50 ELL-ATV6R8N 
current when the inductance is 70% more 8.2 +30 18 +20 3700 PCD1747CT-ND® 217 1.79 1.44 PCD1747TR-ND® 382.50 ELL-ATV8R2N 
than nominal value and temperature rising A 10.0 +20 23 +20 3300 PCD1748CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1748TR-ND® 382.50 ELL-ATV100M 
t=45°C lower at D.C. superposition. (at 20°C) 12.0 +20 25 +20 2900 PCD1749CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1749TR-ND@ 382.50 ELL-ATV120M 
Recommended Applications: 15.0 +20 32 +20 2800 PCD1750CT-ND 2.17 1.79 1.41 | PCD1750TR-ND 382.50 ELL-ATV150M 
* DC/DC converter circuit for computer 18.0 +20 38 +20 2500 PCD1751CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1751TR-ND® 382.50 ELL-ATV180M 
peripheral, LCD 22.0 +20 45 +20 2200 PCD1752CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1752TR-ND® 382.50 ELL-ATV220M 
* Choke coils for chopper circuit decoupling 27.0 +20 56 +20 2000 PCD1753CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1753TR-ND® 382.50 ELL-ATV270M 
choked in DC/DC Converter Circuit 33.0 +20 62 +20 1800 PCD1754CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1754TR-ND® 382.50 ELL-ATV330M 
39.0 +20 74 +20 1600 PCD1755CT-ND® 2.47 1.79 1.41 | PCD1755TR-ND@ 382.50 ELL-ATV390M 
Dimensions iam 47.0 +20 94 +20 1550 PCD1756CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCDI756TR-ND® 382.50 ELL-ATV470M 
56.0 +20 100 +20 1350 PCD1757CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1757TR-ND® 382.50 ELL-ATV560M 
68.0 +20 130 +20 1200 PCD1758CT-ND 247 1.79 1.41 | PCD1758TR-ND 382.50 ELL-ATV680M 
82.0 +20 150 +20 1100 PCD1759CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1759TR-ND® 382.50 ELL-ATV820M 
100.0 +20 180 +20 1000 PCD1760CT-ND® 2.47 1.79 1.41 | PCD1760TR-ND® 382.50 ELL-ATV101M 
120.0 +20 210 +20 940 PCD1761CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1761TR-ND® 382.50 ELL-ATV121M 
150.0 +20 300 +20 850 PCD1762CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1762TR-ND® 382.50 ELL-ATV151M 
180.0 +20 350 +20 770 PCD1763CT-ND 247 1.79 1.41 | PCD1763TR-ND 382.50 ELL-ATV181M 
220.0 +20 400 +20 700 PCD1764CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1764TR-ND@ 382.50 ELL-ATV221M 
270.0 +20 500 +20 630 PCD1765CT-ND 2.47 1.79 1.41 | PCD1765TR-ND 382.50 ELL-ATV271M 
330.0 +20 600 +20 550 PCD1766CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCDI766TR-ND® 382.50 ELL-ATV331M 
390.0 +20 750 +20 520 PCD1767CT-ND 247 1.79 1.41 | PCD1767TR-ND 382.50 ELL-ATV391M 
470.0 +20 850 +20 480 PCD1768CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1768TR-ND® 382.50 ELL-ATV471M 
560.0 +20 1100 +20 440 PCD1769CT-ND 247 1.79 1.41 | PCD1769TR-ND 382.50 ELL-ATV561M 
680.0 +20 1250 +20 400 PCD1770CT-ND® 2.47 1.79 1.41 | PCD1770TR-ND@ 382.50 ELL-ATV681M 
820.0 +20 1700 +20 360 PCD1771CT-ND 247 1.79 1.41 | PCD17717TR-ND 382.50 ELL-ATV821M 
1000.0 +20 2000 +20 330 PCD1772CT-ND® 247 1.79 1.41 | PCD1772TR-ND® 382.50 ELL-ATV102M 


NEW! ELL-5PS Type 


@ RoHS Compliant 


Features: * Magnetically shielded structure * Low DC resistance and large current capabilities Recommended Applications: * DC-DC converter circuitry for computer 
peripherals and cellular phones * Chopper circuit decoupling chokes for DC-DC converter circuitry 


Dimensions in mm 


ELL5GM and ELLS5PM Types 


Features: 

© Magnetic shielded structure 

* Low DC resistance and large current capability 
* Shock resistant structure 


Recommended Applications: 


© DC/DC converter circuitry for computer peripherals and cellular 


hand sets 


© Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter circuitry 


Rated Current: 


has risen 45°C (at 20°C) 


Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature 


rise) 


This indicates the value of current when the 
inductance is 70% of nominal value or when the case temperature 


Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Tol. Nominal Tol. Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) % (mQ) % (mA max.)| Part No. fl 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
1.2 +30 22 +20 2500 PCD2228CT-ND JT 63 45 | PCD2228TR-ND 270.00/M ELL-5PS1R2N 
1.5 +30 28 +20 2400 PCD2229CT-ND TT 63 45 | PCD2229TR-ND 270.00/M ELL-5PS1R5N 
22: +30 34 +20 2100 PCD2230CT-ND AT 63 45 | PCD2230TR-ND 270.00/M ELL-5PS2R2N 
27 +30 40 +20 2000 PCD2231CT-ND AT 63 45 | PCD2231TR-ND 270.00/M ELL-5PS2R7N 
3.3 +30 46 +20 1900 PCD2232CT-ND AT 63 45 | PCD2232TR-ND 270.00/M ELL-5PS3R3N 
47 +30 61 +20 1500 PCD2233CT-ND AT 63 A5 | PCD2233TR-ND 270.00/M ELL-5PS4R7N 
10.0 +20 120 +20 1000 PCD2234CT-ND AT 63 45 | PCD2234TR-ND 270.00/M ELL-5PS100M 
15.0 +20 170 +20 790 PCD2235CT-ND AT 63 45 | PCD2235TR-ND 270.00/M ELL-5PS150M 
22.0 +20 290 +20 650 PCD2236CT-ND TT 63 45 | PCD2236TR-ND 270.00/M ELL-5PS220M 
33.0 +20 470 +20 490 PCD2237CT-ND JT 63 45 | PCD2237TR-ND 270.00/M ELL-5PS330M 
47.0 +20 620 +20 450 PCD2238CT-ND sth 63 45 | PCD2238TR-ND 270.00/M ELL-5PS470M 
56.0 +20 680 +20 430 PCD2239CT-ND AT 63 45 | PCD2239TR-ND 270.00/M ELL-5PS560M 
68.0 +20 750 +20 380 PCD2240CT-ND AT 63 A5 | PCD2240TR-ND 270.00/M ELL-5PS680M 
82.0 +20 1160 +20 340 PCD2241CT-ND TT 63 45 | PCD2241TR-ND 270.00/M ELL-5PS820M 
100.0 20 1320 20 300 PCD2242CT-ND JT 63 A5 | PCD2242TR-ND 270.00/M ELL-5PS101M 
Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Tol. Tol. +20% | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) % (ma) (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,000 Part No. 
ELL5GM Series 
3.6 +30 70 1300 PCD2074CT-ND 99 82 64 =_ _ ELL-5GM3R6N 
5.6 +30 100 1000 PCD2076CT-ND 99 82 64 PCD2076TR-ND 349.00/M ELL-5GM5R6N 
8.2 +30 140 850 PCD2078CT-ND 99 82 64 _ _ ELL-5GM8R2N 
15.0 +20 250 650 PCD2081CT-ND 99 82 64 PCD2081TR-ND 349.00/M ELL-5GM150M 
27.0 +20 430 450 PCD2084CT-ND 99 82 64 — _ ELL-5GM270M 
33.0 +20 490 400 PCD2085CT-ND 99 82 64 PCD2085TR-ND 349.00/M ELL-5GM330M 
Diniensione ia mim 47.0 +20 930 390 PCD2181CT-ND 99 82 64 PCD2181TR-ND 349.00/M ELL-5GM470M 
ELL5PM Series 
ee 3.0 330 36 1800 | PCD2089CT-ND 1.08 90 1 EE — 7 EL-sPM3RON 
3.9 +30 47 1600 PCD2090CT-ND 1.08 90 7 PCD2090TR-ND 383.00/M ELL-5PM3R9N 
6.8 +30 74 1200 PCD2093CT-ND 1.08 90 wal PCD2093TR-ND 383.00/M ELL-5PM6R8N 
8.2 +30 81 1050 PCD2094CT-ND 1.08 90 wal = _ ELL-5PM8R2N 
12.0 +20 120 850 PCD2096CT-ND 1.08 90 wal PCD2096TR-ND 383.00/M ELL-5PM120M 
18.0 +20 180 720 PCD2098CT-ND 1.08 90 wal — _ ELL-5PM180M 
22.0 +20 210 680 PCD2099CT-ND 1.08 90 wal _ _ ELL-5PM220M 
33.0 +20 270 530 PCD2101CT-ND 1.08 90 wal — _ ELL-5PM330M 
56.0 +20 610 400 PCD2104CT-ND 1.08 90 wal _ _ ELL-5PM560M 
82.0 +20 780 320 PCD2106CT-ND 1.08 90 wal PCD2106TR-ND 383.00/M ELL-5PM820M 
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(Continued) 


=e . 
Panasonic = SMD Choke Coils (con) 
ELLCTV Type Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape Tape & Reel 
Features: Nominal Tol. Tol. + 20% Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
: (uH) % (mo) (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
* Magnetic shielded structure 
12 +30 4.6 6500 | PCD2144CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2144TR-ND 396.00 ELL-CTV1R2N 
* Low DC resistance and large current capability 
2.0 +30 5.6 6300 | PCD2145CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2145TR-ND 396.00 ELL-CTV2RON 
Recommended Applications: 27 +30 7.0 5700 | PCD2146CT-ND 224 1.85 1.46 | PCD2146TR-ND 396.00 | ELL-CTV2R7N 
+ DOIDG “converter, cifeuitty, for-eomputer 3.9 +30 8.5 5600 | PCD2147CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2147TR-ND 396.00 ELL-CTV3RON 
peripherals and cellular hand sets 
— , : 47 +30 9.9 5200 | PCD2148CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2148TR-ND 396.00 ELL-CTV4R7N 
* Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC 
converter citcuitry 5.6 +30 Tl 4900 | PCD2149CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2149TR-ND 396.00 ELL-CTV5R6N 
Rated ‘Current:: This. indicates: the-valuecof 6.8 +30 14 4500 | PCD2150CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2150TR-ND 396.00 ELL-CTV6R8N 
current when the inductance is 70% of nominal 8.2 +30 15 4400 | PCD2151CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2151TR-ND 396.00 ELL-CTV8R2N 
poses aig) he ease temperatureshas:fisen 10.0 #20 17 3900 | PCD2152CT-ND 224 185 1.46 | PCD2152TR-ND 396.00 ELL-CTV100M 
12.0 20 22 3700 | PCD2153CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2153TR-ND 396.00 ELL-CTV120M 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C zi iS 
(Including self-temperature rise) 15.0 +20 25 3100 | PCD2154CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2154TR-ND 396.00 ELL-CTV150M 
18.0 +20 30 3000 | PCD2155CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2155TR-ND 396.00 ELL-CTV180M 
Dimensions ini 22.0 +20 37 2700 | PCD2156CT-ND 224 1.85 1.46 | PCD2156TR-ND 396.00 ELL-CTV220M 
27.0 +20 43 2300 | PCD2157CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2157TR-ND 396.00 ELL-CTV270M 
33.0 +20 50 2200 | PCD2158CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2158TR-ND 396.00 ELL-CTV330M 
39.0 +20 61 2100 | PCD2159CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2159TR-ND 396.00 ELL-CTV390M 
47.0 +20 69 1900 | PCD2160CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2160TR-ND 396.00 ELL-CTV470M 
56.0 +20 87 1600 | PCD2161CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2161TR-ND 396.00 ELL-CTV560M 
68.0 +20 100 1500 | PCD2162CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2162TR-ND 396.00 ELL-CTV680M 
82.0 +20 120 1400 | PCD2163CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2163TR-ND 396.00 ELL-CTV820M 
100.0 +20 150 1200 | PCD2164CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2164TR-ND 396.00 ELL-CTV101M 
120.0 +20 190 1100 | PCD2165CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2165TR-ND 396.00 ELL-CTV121M 
150.0 +20 220 1000 | PCD2166CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2166TR-ND 396.00 ELL-CTV151M 
180.0 +20 270 930 | PCD2167CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2167TR-ND 396.00 ELL-CTV181M 
220.0 +20 310 840 | PCD2168CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2168TR-ND 396.00 ELL-CTV221M 
270.0 +20 400 810 | PCD2169CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2169TR-ND 396.00 ELL-CTV271M 
330.0 +20 500 660 | PCD2170CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2170TR-ND 396.00 ELL-CTV331M 
390.0 +20 560 630 | PCD2171CT-ND 2.24 185 1.46 | PCD2171TR-ND 396.00 ELL-CTV391M 
470.0 +20 690 580 | PCD2172CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2172TR-ND 396.00 ELL-CTV471M 
560.0 +20 810 540 | PCD2173CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2173TR-ND 396.00 ELL-CTV561M 
680.0 +20 1010 470 | PCD2174CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2174TR-ND 396.00 ELL-CTV681M 
820.0 +20 1140 440 | PCD2175CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2175TR-ND 396.00 ELL-CTV821M 
1000.0 +20 1500 410 | PCD2176CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2176TR-ND 396.00 ELL-CTV102M 


SMD Power Choke Coils ETQP4L Type 


Features: 

* Small size, space-saving (11.5 x 10 x 4 mm) 

* Capable of corresponding high current (15A to 21A) 
* Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) 

* Capable of corresponding high frequency (to 1MHz) 
* Surface mount and lead-free type 

Recommended Applications: 


* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router 
* Electric power supply for CPU peripherals of Notebook PC and Desktop PC 


Dimensions in mm 


HP 
J} P2 


2.5 


Inductance (@ 20°C) (Tol. = +20%) DC Resistance 
Li Lat (at 20°C) Cut Tape Tape & Reel 
Measurement Measurement RDC Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current (uH) Current (mQ) Max. Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 

56 420% 15A 0.53 21A 17 PCD1638CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1638TR-ND 687.49 ETQ-P4LR56WFC 

36 420% 17A 0.34 24A 11 PCD1637CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1637TR-ND 687.49 ETQ-P4LR36WFC 

19 420% 21A 0.176 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1636TR-ND 687.49 ETQ-P4LR19WFC 
* Reference Only 
ETQP5L Type Dimensions in mm 


Features: 

* Small size, space-saving (11.5 x 10 x 4 mm) 

* Capable of corresponding high current (21A to 28A) 
* Low loss (DCR: 0.7 ~ 1.6mQ) 

* Capable of corresponding high frequency (to 1MHz) 
* Low buzz noise due to gap-less structure 
Recommended Applications: 


* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router 


* Desktop PC power supply modules 


Inductance (@ 20°C) (Tol. = +20%) DC Resistance 
[a L2e (@ 20°C) Cut Tape Tape & Reel 
Measurement Measurement DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current (uH) Current (mQ) Max. Part No. il 10 100 Part No. 500 Part No. 
0.50 +20% 30A 0.46 42A 0.847% PCD2021CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2021TR-ND 661.50 ETQ-P5LR50XFA 
0.60 +20% 30A 0.54 42A 1.145% PCD2022CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2022TR-ND 661.50 ETQ-P5LR60XFA 


* Reference Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic SMD Power Choke Coils 


PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power Po 
Features: A 1 Th _- 
¢ High power type ¢ Thin type (5.7mm height) * Low leakage flux Sx 4 [5.7 " 6.0 
Recommended Applications: Wwe t Pl Baikal Marking 
* DC/DC converter for driving PC at high speed »* Thin type on-board power supply module for Bottom Vi y Top View 
exchanger (10 ~ 40W) onom: Sow P 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial Flat Point is e Current Resistance Tape and 
@ 25°C @ 25°C OOHS || OMG | GELS @20°C Cut Tape Reel 
(100 KHz) (100 KHz) Isat Isat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Series Lo (uH) Ly (uH) (A) Min. (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. al 10 100 Part No. 500 Part No. 
2.3 +30% 1.2 430% 14.3 11.7 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1307TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R2HFA 
3.5 30% 2.0 +30% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1308TR-ND 646.50 ETQ-P6F2ROHFA 
4.8 425% 3.2 +25% 8.6 ‘tail 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1309TR-ND 646.50 ETQ-P6F3R2HFA 
HL 6.6 25% 4.6 +25% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1310TR-ND 646.50 ETQ-P6F4R6HFA 
8.3 +25% 6.4 +25% 6.2 5.2 79 8.64 PCD1311CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1311TR-ND 646.50 ETQ-P6F6ER4HFA 
10.4 +25% 8.2 425% 5.6 47 7.2 10.9 PCD1312CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1312TR-ND 646.50 ETQ-P6F8R2HFA 
12.5 +25% 10.2 +25% 47 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1313TR-ND 646.50 ETQ-P6F102HFA 
1.9 430% 1.0 +30% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1314TR-ND 646.50 ETQ-P6F1ROSFA 
sp 2.8 +30% 1.6 30% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1315TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R6SFA 
3.6 30% 2.5 +30% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1316TR-ND 646.50 ETQ-P6F2R5SFA 
4.9 +30% 3.5 +30% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1392TR-ND 646.50 ETQ-P6F3R5SFA 
1.8 430% 0.8 +30% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1317TR-ND 646.50 ETQ-P6FOR8LFA 
2.5 +30% 1.3 430% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1318TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R3LFA 
LB 3.1 30% 2.0 +30% 15.1 12.1 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1319TR-ND 646.50 ETQ-P6F2ROLFA 
4.1 +30% 2.9 +30% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1320TR-ND 646.50 ETQ-P6F2R9LFA 
5.0 +20% 4.1 +20% 10.8 8.7 7.9 8.64 PCD1321CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1321TR-ND 646.50 ETQ-P6F4R1LFA 
N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 
Applications: Inductance (@ 20°C) (Tolerance = +20%) | DC Resistance Tape & 
* DC/DC converter for cpu in PC or video game machine eA L2 @ 20°C Cut Tape Reel 
* Thin type on-board power supply for switchboards Measuring Measuring DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
i +16.0 (uH) Current (uH) Current (mQ) Max. Part No. il 10 100 | Part No. 500 |Part No. 
fF 12.5 Marking min. 0.58 19A 0.54 27A 1.44 PCD1393CT-ND 3.35 288 1.92 |PCD1393TR-ND 646.50 |ETQ-P6FORGBFA 
{ 1.06 16A 0.99 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1394TR-ND 646.50 |ETQ-P6F1R1BFA 
6.0 1.71 14A 1.50 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1395TR-ND 646.50 |ETQ-P6F1R8BFA 
12.5 7 1.3 2.45 12A 2.17 17A 4.92 PCD1396CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1396TR-ND 646.50 |ETQ-P6F2R5BFA 
| = pemin; 3.32 10A 2.96 14A 6.48 PCD1639CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1639TR-ND 646.50 |ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss ETQ-PIH ETQ-P2H ETQ-P3H 


Features: * High Power: 1 sat (<29A) * High Inductance: 0.7 ~ 2.5 UH ETQ-P3H: 3.9mm; ETQ-P2H: 4.9mm; ETQ-P1H: 6.0mm 
* Low Resistance: .89 ~ 5.0mQ * Small Mount Area: 13.0 ~ 12.9 * Height: | Applications: * PC High speed of CPU: Notebook PC 


Inductance (@ 20°C) DC Resist. Tape and 
L1 Uh @20°C Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic Leo , 
Series (uw) | Current | (WH) |Current | (mo) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 | Part No. ++] 6.0 (ETQ-P1H Series) 


0.60425%| 26A 0.45 | 36A 0.90 PCD1634CT-ND 434 372 2.48 | PCD1634TR-ND 837.00 | ETQ-P1HORGBFA 
1.00+20% | 19A 0.80 | 27A 1.56 PCD1635CT-ND 434 3.72 2.48 | PCDIG35TR-ND _837.00 | ETQ-P1H1ROBFA 
0.33 420% | 23A 0.30 | 32A 0.89 PCD1566CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDIS66TR-ND 764.10 | ETQ-P2HORSBFK 
0.69420%| 21A 0.59 | 29A 1.30 PCD1567CT-ND 3.96 340 2.27 | PCD1567TR-ND 764.00 | ETQ-P2HOR7BFA 


3.9 (ETQ-P3H Series) 


4.9 (ETQ-P2H Series) 
ETQ-P1H | 


ETQ-P2H | 1.22+20%| 16A 1.04 | 22A 2.27 PCD1568CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI568TR-ND 764.10 | ETQ-P2H1R2BFA oN 
1.83+20%| 14A 1.49 | 20A 3.48 PCD1569CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDIS569TR-ND 764.10 | ETQ-P2H1R8BFA 
2.61 +20% | _12A 2412 | 17A 4.98 PCD1570CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI570TR-ND _—764.10 | ETQ-P2H2R6BFA 
0.36 +20% | 23A 0.32 | 32A 1.04 PCD1640CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI640TR-ND 764.10 | ETQ-P3HOR4BFA Polarity 
ETQ-P3H | 0.80+20%| 16A 0.71 | 22A 2.33 PCD1571CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI571TR-ND 764.10 | ETQ-P3HOR8BFA 
1.43 +20% | _12A 1.25 | 17A 4.52 PCD1572CT-ND 3.96 340 2.27 | PCD1572TR-ND _—764.10 | ETQ-P3H1R4BFA 
* Reference only a.NC 
PCC-S1 Type — High Inductance and High Current 
Features: * High inductance * High current Recommended Applications: * DC/DC converter * Computer network * Telcom base station 
Inductance Saturation Current Heat Rating pc 
Initial At Flat Point : S Current Resistance Tape and 
e@ac | @axc | C28C | S100 | Atage @ 20°C Chitane Reel 
(100KHz) (100KHz) I sat Isat Io (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series | Lo (wH) L1 (WH) (A) Min. | (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 250 Part No. 
P2 2.9 430% | 1.2 +30% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 1214 810 6.72] PCD1331TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFIR2HFA 
4.6 +30% | 2.7 +30% 15.5 12.5 17.5 1.56 PCD1332CT-ND 1214 810 6.72) PCD1332TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF2R7HFA 
HL | 6.8430% | 4.8 +30% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 1214 810 6.72} PCD1333TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF4R8HFA 
9.7 430% | 7.2 +30% 8.6 7.3 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 12.14 810 6.72 | PCD1334TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF7R2HFA 
P1 of 1.9+30% | 0.7 +30% 50.4 42.3 22.6 1.00 PCD1335CT-ND 1214 810 6.72] PCD1335TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFOR7EFA 
+ Polarity EX | 2.9430% | 1.3 +30% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 1214 8.10 6.72 | PCD1336TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFIR3EFA 
Choke Coil for Low Pass Filter - 
For LPF of multi-channel digital amplifiers, with a small mounting area (small size, low RDC, high power) { 7'5 
Features: ¢ Low leakage flux * Low loss with low RDC and low core loss * High quality sound, low distortion A | i 
Recommended Applications: * Home theater digital amplifiers, AV-Receivers, Audio/Visual equipment * DC/DC Bl 
B 
Induct- Saturation Heat | t 
ance |Toler-| Current Current RDC 4é ° 
Dimensions (mm) | pH @ | ance| @ 100°C | AT=40°C Max. | Digi-Key Price Each Panasonic ur) | 48 
Series A B C | 10kHZ| (%) (A) (A) @ 20°C | Part No. i 10 100 | Part No. 4 t Connection 
15B |15.040.5/16.0|145| 33.0 | 10 4.0 4.0 15.0m0 | P13501-ND «1.38 = 119.79 | ETQ-A15B330 Seen 
10.0 10 21.0 11.0 17.0mQ | P13502-ND 1.73 1.48 -99 | ETQ-A17B100 
17B |17.0 +0.5 | 18.0 | 15.0 
15.0 10 15.0 10.0 17.0mQ | P13503-ND 1.73 1.48 -99 | ETQ-A17B150 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A TECHNITROL COMPANY 


-Wound RF Chip Inductors 0402, 0603, 0805 


Specifications: Suggested Pad Layout in Inches (mm) 
Wire-wound ceramic core construction Series A B c 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ PE-0402CD 0.018 (0.46) 0.026 (0.66) 0.014 (0.36) 
425°C PE-0603CD 0.025 (0.64) 0.050 (1.27) 0.025 (0.64) 
swechear eiming GomiiNe) wR PE-0805CM 0.030 (0.76) 0.070 (1.78) 0.040 (1.02) 
or Gold manufacturers’ discretion Dimensions in Inches (mm) Maximum 
(0603) 080°) Series T w H 
Note: PE-0402CD 0.047 (1.19) 0.026 (0.66) 0.024 (0.61) 
Inductance information is not stamped PE-0603CD 0.071 (1.80) 0.049 (1.24) 0.049 (1.24) 
on part because of the small size. PE-0805CM 0.090 (2.29) 0.066 (1.68) 0.057 (1.45) 
Inductancet IDCt Q§ | QTested SRFA Rocd Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pulse 
(nH) + 5% | (mA) Max. | Min. | @ (MHz) | (MHz) Min. | (Q) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 Wire-Wound 
| 1360 13 250 6000 0.045 553-1000-1-ND 49 2.78 18.07 = = = PE-0402CD1NOJTG 
3.3 840 20 250 6000 0.066 553-1001-1-ND 49 2.78 18.07 = = = PE-0402CD3N3JTG 
3.6 840 20 250 6000 0.066 553-1002-1-ND 49 2.79 18.90 553-1002-2-ND 3,000 138.00/M PE-0402CD3N6JTG 
5.6 760 23 250 5800 0.083 553-1004-1-ND 49 2.79 18.90 553-1004-2-ND 3,000 138.00/M PE-0402CD5N6JTG 
75 680 25 250 5800 0.104 553-1006-1-ND 49 2.79 18.90 553-1006-2-ND 3,000 138.00/M PE-0402CD7NSJTG 
8.2 680 25 250 4400 0.104 553-1007-1-ND 49 2.78 18.07 = = = PE-0402CD8N2JTG 
15 560 26 250 3280 0.172 553-1009-1-ND 49 2.78 18.07 = = = PE-0402CD150JTG 
23 400 26 250 2720 0.214 553-1010-1-ND 49 2.78 18.07 553-1010-2-ND 3,000 138.00/M PE-0402CD230JTG 
27 400 26 250 2480 0.298 553-1011-1-ND 49 2.78 18.07 = _ _ PE-0402CD270JTG 
33 350 24 250 2350 0.35 553-1012-1-ND AQ 2.79 18.90 553-1012-2-ND 3,000 138.00/M PE-0402CD330JTG 
40 320 26 250 2240 0.438 553-1013-1-ND AQ 2.78 18.07 553-1013-2-ND 3,000 138.00/M PE-0402CD400JTG 
0603 Wire-Wound 
5.1 700 20 250 5700 0.108 553-1015-1-ND 42 2.40 15.59 553-1015-2-ND 2,000 113.00/M PE-0603CD5N1JTT 
6.2 700 25 250 5800 0.11 553-1016-1-ND 42 2.40 15.59 553-1016-2-ND 2,000 113.00/M PE-0603CD6N2JTT 
8.2 700 30 250 4600 0.12 553-1017-1-ND 42 2.40 15.59 = _ _ PE-0603CDO080JTT 
10 700 30 250 4800 0.13 553-1018-1-ND 45 2.56 16.80 553-1018-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD100JTT 
15 700 30 250 4000 0.17 553-1019-1-ND 45 2.56 16.80 553-1019-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD150JTT 
18 700 35 250 3100 0.17 553-1020-1-ND 42 2.40 15.59 = = = PE-0603CD180JTT 
22 700 35 250 3000 0.19 553-1021-1-ND 5 2.56 16.80 553-1021-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD220JTT 
27 600 35 250 2800 0.22 553-1022-1-ND 5 2.56 16.80 553-1022-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD270JTT 
33 600 35 250 2300 0.22 553-1023-1-ND 5 2.56 16.80 553-1023-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD330JTT 
39 600 35 250 2200 0.25 553-1024-1-ND 5 2.56 16.80 553-1024-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD390JTT 
47 600 35 200 2000 0.28 553-1025-1-ND 45 2.56 16.80 553-1025-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD470JTT 
68 600 35 200 1700 0.34 553-1027-1-ND 45 2.56 16.80 553-1027-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD680JTT 
82 400 34 150 1700 0.54 553-1028-1-ND 42 2.40 15.59 553-1028-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD820JTT 
120 300 32 150 1300 0.65 553-1029-1-ND 42 2.40 15.59 553-1029-2-ND 2,000 113.00/M PE-0603CDR12JTT 
220 200 25 100 900 1.9 553-1030-1-ND 5 2.56 16.80 553-1030-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD221JTT 
330 150 22 100 500 2.3 553-1031-1-ND 45 2.56 16.80 553-1031-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD331JTT 
390 130 20 100 350 2.9 553-1032-1-ND 45 2.56 16.80 553-1032-2-ND 2,000 128.00/M PE-0603CD391JTT 
0805 Wire-Wound 
10 600 60 500 3900 0.10 553-1033-1-ND 46 2.61 16.94 553-1033-2-ND 2,000 128.00/M PE-0805CM100JTT. 
12 600 50 500 2900 0.13 553-1034-1-ND 39 2.23 14.46 = = = PE-0805CM120JTT 
18 600 50 500 2600 0.13 553-1035-1-ND 39 2.23 14.46 = = = PE-0805CM180JTT 
33 500 58 500 1800 0.18 553-1037-1-ND 46 2.61 16.94 553-1037-2-ND 2,000 120.00/M PE-0805CM330JTT 
39 500 60 500 2000 0.23 553-1038-1-ND 39 2.23 14.46 = = = PE-0805CM390JTT. 
47 500 60 500 1650 0.25 553-1039-1-ND 39 2.23 14.46 553-1039-2-ND 2,000 120.00/M PE-0805CM470JTT. 
56 500 60 500 1300 0.16 553-1040-1-ND 39 2.23 14.46 553-1040-2-ND 2,000 120.00/M PE-O805CM560JTT 
68 500 60 500 1350 0.18 553-1041-1-ND AB 2.61 16.94 553-1041-2-ND 2,000 120.00/M PE-O805CM680JTT 
120 350 45 250 1100 0.56 553-1043-1-ND AB 2.61 16.94 553-1043-2-ND 2,000 128.00/M PE-0805CM121JTT. 
150 350 50 250 900 0.56 553-1044-1-ND AB 2.61 16.94 553-1044-2-ND 2,000 128.00/M PE-0805CM151JTT. 
330 300 40 100 775 1.28 553-1045-1-ND 46 2.61 16.94 553-1045-2-ND 2,000 120.00/M PE-0805CM331JTT. 
470 240 38 100 600 3.25 553-1046-1-ND 46 2.61 16.94 553-1046-2-ND 2,000 120.00/M PE-0805CM471JTT. 
560 240 40 100 600 3.1 553-1047-1-ND 46 2.61 16.94 553-1047-2-ND 2,000 120.00/M PE-O805CM561JTT. 
680 240 32 50 550 3.5 553-1048-1-ND 46 2.61 16.94 553-1048-2-ND 2,000 120.00/M PE-O805CM681JTT. 
820 200 23 50 215 2.35 553-1049-1-ND 6 2.61 16.94 553-1049-2-ND 2,000 128.00/M PE-0805CM821JTT. 


+ Inductance measured using a HP4286A RF Impedance Analyzer. + Based on a 15°C maximum temperature rise. § Q measured using a HP4291A RF Impedance Analyzer with a HP16193A Test Fixture. A SRF 


measured using a HP8753C Network Analyzer.  Rpc measured using a Valhalla Scientific model 4100 ATC Digital Ohmmeter. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SM T Powe r l n d u cto rs RoHS) | !nductancet DCR | Saturation? | Heating? Cut Tape 
= Compuast @ IPk Aoc | Irated* Max. Current Current | Digi-Key Price Each Tape & Reel* | Pulse 
U n sh ielded ) (uH) +20% | (A) (ma) | @ 25°C (A) (A) _| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing| Part No. 
1.5 6.4 12 8.0 6.4 553-1056-1-ND 82 48 .33 = — | PO751.152NLT 
Drum Core 3.3 5.4 18 6.4 5.4 | 553-1058-1-ND 90 52.38 | 800 | 256.00 | Po751.332NLT 
P0751 /2 Series 47 4.8 33 5.4 48 553-1059-1-ND -90 52 .38 800 | 256.00 | PO751.472NLT 
6.8 4.4 44 4.6 4.4 553-1060-1-ND -90 52 .38 800 | 256.00 | P0751.682NLT 
Peer! 7 10 3.8 50 3.8 3.9 553-1061-1-ND -90 52 .38 800 | 256.00 | P0751.103NLT 
Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C 15 3.0 55 3.0 3.1 | 553-1062-1-ND 90 52 .38 | 800 | 256.00] PO751.153NLT 
+ Footprint: 13.0mm X 9.4mm maximum 22 2.6 114 2.6 2.7 | 553-1063-1-ND 90 52 .38 | 800 | 256.00] P0751.223NLT 
* Current Rating: Up to 6.8A 33 2.0 120 2.0 2.1 | 553-1064-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 | P0751.333NLT 
+ Inductance Range: 1.0uH ~ 1000uH 47 1.6 168 1.6 1.8 | 553-1065-1-ND 90 52 38 | 800 | 256.00 | P0751.473NLT 
68 1.4 240 1.4 1.5 553-1066-1-ND 90 52 -38 800 | 256.00 | P0751.683NLT 
100 1.2 380 a2 1.3 553-1067-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.104NLT 
150 1.0 570 1.0 1.0 553-1068-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.154NLT 
220 0.8 840 0.8 0.8 553-1069-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.224NLT 
330 0.6 1020 0.6 0.6 553-1070-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.334NLT 
470 0.5 1460 0.5 0.5 553-1071-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.474NLT 
680 0.4 2170 0.4 0.4 553-1072-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.684NLT 
1000 0.3 3300 0.3 0.3 553-1073-1-ND 92 55 40 800 | 268.80 | P0752.105NLT 
Notes: The temperature of the component (ambient plus temperature 3. AT = 15°C rise typical at the Heating Current. 
rise) must be within the specified operating temperature range. 4. The rated current is the lower of the saturation or heating current. 
1. Inductance tested at 100kHz, 10 mVawms. 
2. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMT Power Inductor Shielded Drum Core 7 
P1167 Series eae . | | [| 


Specifications: COMrLLART 


) I 5.00 +] 
* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Current Rating: Up to 3.54 + 7.29 ——+| 
¢ Footprint: 7.5mm x 7.5mm maximum ¢ Inductance Range: 1.8H ~ 750uH 
Inductance @ Rated Inductance | Saturation Heating Cut Tape Tape & Reel 
Rated Current | Current DCR (mo) @oIDCc Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Pulse 
(uH) Minimum IDC Typical | Maximum] (uH) +20% @ 25°C (A) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 900 Part No. 
1.8 3.5 13 16 7 3.5 3.6 553-1074-1-ND 1.17 75 54 553-1074-2-ND 413.10 P1167.272NLT 
2.3 3.1 15 20 3.6* 3.1 3.4 553-1075-1-ND 1.17 75 54 553-1075-2-ND 413.10 P1167.362NLT 
3.5 2.5 27 33 5.4* 2.7 2.5 553-1077-1-ND 1.17 75 54 553-1077-2-ND 413.10 P1167.542NLT 
41 2.4 30 35 6.3* 2.5 24 553-1078-1-ND 1.17 75 54 553-1078-2-ND 413.10 P1167.632NLT 
75 2.0 42 50 10 21 2.0 553-1079-1-ND 1.17 75 54 553-1079-2-ND 413.10 P1167.103NLT 
9.0 1.9 46 57 12 1.9 1.9 553-1080-1-ND 1.17 75 54 553-1080-2-ND 413.10 P1167.123NLT 
11.3 1.7 53 66 15 1.7 1.8 553-1081-1-ND 1.17 75 54 553-1081-2-ND 413.10 P1167.153NLT 
13.5 1.5 59 73 18 15 17 553-1082-1-ND 1.17 75 54 553-1082-2-ND 413.10 P1167.183NLT 
16.5 1.4 87 105 22 1.4 1.4 553-1083-1-ND qA7 75 54 553-1083-2-ND 413.10 P1167.223NLT 
20.3 1.2 100 130 27 1.2 1.3 553-1084-1-ND 1.17 75 54 553-1084-2-ND 413.10 P1167.273NLT 
24.8 11 139 170 33 44 11 553-1085-1-ND 417 75 54 553-1085-2-ND 413.10 P1167.333NLT 
29.3 1.0 156 200 39 1.0 1.0 553-1086-1-ND 1.34 .78 54 553-1086-2-ND 413.10 P1167.393NLT 
35.3 0.94 173 220 47 0.94 1.0 553-1087-1-ND 1.17 75 54 553-1087-2-ND 413.10 P1167.473NLT 
42.0 0.88 225 270 56 0.86 0.86 553-1088-1-ND 1.17 75 54 553-1088-2-ND 413.10 P1167.563NLT 
51.0 0.78 251 310 68 0.78 0.81 553-1089-1-ND 417 75 54 553-1089-2-ND 413.10 P1167.683NLT 
61.5 0.70 282 350 82 0.70 0.77 553-1090-1-ND 1.17 75 54 553-1090-2-ND 413.10 P1167.823NLT 
75.0 0.63 317 390 100 0.63 072 553-1091-1-ND 1.17 75 54 553-1091-2-ND 413.10 P1167.104NLT 
113 0.52 497 610 150 0.52 0.58 553-1093-1-ND 1.17 75 54 553-1093-2-ND 413.10 P1167.154NLT 
135 0.47 635 820 180 0.47 0.51 553-1094-1-ND 1.34 .78 54 553-1094-2-ND 413.10 P1167.184NLT 
165 0.43 745 930 220 0.43 0.47 553-1095-1-ND 1.17 75 54 553-1095-2-ND 413.10 P1167.224NLT 
248 0.35 1162 1470 330 0.35 0.38 553-1097-1-ND 17 75 54 553-1097-2-ND 413.10 P1167.334NLT 
293 0.32 1237 1570 390 0.32 0.37 553-1098-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.394NLT 
353 0.29 1688 2180 470 0.29 0.31 553-1099-1-ND 1.17 75 54 553-1099-2-ND 413.10 P1167.474NLT 
420 0.26 2240 2960 560 0.26 0.27 553-1100-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.564NLT 
750 0.19 3703 4930 1000 0.19 0.21 553-1103-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.105NLT 


* Inductance at 0 IDC tolerance on indicated part numbers is +30%; tolerance is +20% on all other parts. 


Toroid Power Inductors — Bare Coil Series 


Specifications: « Current Range: Up to 48A * Frequency Range: Up to 1MHz * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Electrical Specifications: Measured at 25°C 


Inductance @ | Rated DCR Inductance 
Rated Current |Current | Maximum| @ 0 IDC Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
(uH) Typical Ipc (ma) | (wH) +20% A B iC D Part No. 1 10 100 Part No. 
1.05 19.0 2.7 2.24 -604 (15.30) | .323 (8.20) | .556 (14.10) | .250 (6.40) 553-1112-ND 1.02 58 38 PAO489L 
1.81 14.3 5.0 3.50 -610 (15.50) | .325 (8.30) = -300 (7.60) 553-1114-ND 92 53 34 P1715L 
3.22 20.5 5.5 7.80 .874 (22.20) | .374 (9.50) = -240 (6.10) 553-1115-ND 1.03 60 42 PA0431L 
5.00 20.5 7.5 12.10 -980 (24.90) | .440 (11.20) | .980 (24.90) | .310 (7.90) 553-1116-ND 2.11 1.23 85 PA0432L 
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A TECHNITROL COMPANY 


Power Toroid Inductors - for National Simple Switcher™ 


Specifications: * Base Material meets flammability requirements of UL94V-0 * Operating Dimensions — Inches (mm) 
Temperature: -40°C ~ 130°C 
Package Type A B c 
150kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM259X LCI-20 340 (8.64) 340 (8.64) 270 (6.86) 
series regulators. 
LCI-30 435 (11.05) 440 (11.18) .360 (9.14) 
260kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM267X LCI-37 565 (14.35) 570 (14.48) 360 (9.14) 
series regulators. 
LCI-44 600 (15.24) .620 (15.75) .390 (9.91) 
LCI-50 .670 (17.02) .700 (17.78) .390 (9.91) 
HCI-68 .940 (23.87) .940 (23.87) .400 (10.16) 
Dimensions — Inches (mm) 
Package Type A B Cc Lead Space 
Big Foot 1.00 (25.40) 1.22 (30.99) 0.50 (12.70) a 
KM-1.1 0.35 (8.89) 0.58 (14.74) 0.71 (18.17) 0.22 (5.60) 
KM-2.0 0.45 (11.43) 0.65 (21.08) 0.70 (17.78) 0.30 (7.62) 
KM-2.1 0.46 (11.69) 0.67 (17.02) 0.75 (19.05) 0.30 (7.62) 
KM-3.0 0.45 (11.43) 0.83 (21.09) 0.95 (24.13) 0.30 (7.62) 
KM-4.0 0.60 (15.24) 0.95 (24.13) 1.35 (34.29) 0.45 (11.44) 
150kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) +20% (IDC) (V-pSec)* (Q) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
LCI-20 178 0.16 16.5 2.8 LM259X-L2 553-1390-ND® 2.47 1.68 1.30 PE-53802SNL 
LCI-20 55 0.3 6.6 1.0 LM259X-L5 553-1270-5-ND 2.44 1.65 1.28 PE-53805S, 
LCI-20 39 0.34 6.6 0.8 LM259X-L6 553-1392-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53806SNL 
LCI-30 374 0.2 75.9 27 LM259X-L8 553-1393-ND® 1.73 AAT, 84 PE-53808SNL 
LCI-30 176 0.3 26.4 1.4 LM259X-L10 553-1394-ND® 1.69 1.09 83 PE-53810SNL 
LCI-30 118 0.38 19.8 1.2 LM259X-L11 553-1395-ND® 1.69 1.09 83 PE-53811SNL 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1396-ND® 2.24 1.50 1.18 PE-53812SNL 
LCI-30 39 0.68 9.9 0.3 LM259X-L14 553-1398-ND® 1.97 1.31 1.01 PE-53814SNL 
LCI-30 26 0.84 6.6 0.2 LM259X-L15 553-1399-ND® 1.89 1.22 94 PE-53815SNL 
LCI-30 17 1.02 6.6 0.1 LM259X-L16 553-1400-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53816SNL 
LCI-37 375 0.36 75.9 1.3 LM259X-L17 553-1401-ND® 2.24 1.50 1.18 PE-53817SNL 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1281-5-ND 4.56 3.18 2.61 PE-53818S 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1438-ND® 1.94 1.29 .99 PE-53818SNL 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1402-ND® 1.69 1.09 83 PE-53819SNL 
i LCI-37 115 0.67 29.7 0.4 LM259X-L20 553-1403-ND® 2.69 1.77 1.43 PE-53820SNL 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1404-ND® 2.18 1.41 elit PE-53821SNL 
LCI-37 54 1.0 16.5 0.2 LM259X-L22 553-1405-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53822SNL 
LCI-37 38 1.2 13.2 0.1 LM259X-L23 553-1406-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53823SNL 
LCI-37 26 1.48 9.9 0.1 LM259X-L24 553-1407-ND® 1.97 1.31 1.01 PE-53824SNL 
LCI-37 18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 553-1408-ND® 2.18 1.41 V1 PE-53825SNL 
LCI-44 377 0.68 75.9 1.0 LM259X-L26 553-1409-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53826SNL 
LCI-44 248 0.83 72.6 0.6 LM259X-L27 553-1410-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53827SNL 
LCI-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1411-ND® 2.18 1.41 1.11 PE-53828SNL 
LCI-44 112 1.26 42.9 0.3 LM259X-L29 553-1412-ND® 2.14 1.39 1.09 PE-53829SNL 
LCI-44 77 1.54 33 0.2 LM259X-L30 553-1413-ND® 1.97 1.31 1.01 PE-53830SNL 
LCI-44 53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 553-1414-ND® 1.97 1.31 1.01 PE-53831SNL 
LCI-44 37 2.24 19.8 0.1 LM259X-L32 553-1415-ND® 2.18 1.41 V1 PE-53932SNL 
LCI-44 24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 553-1416-ND® 2.18 1.41 111 PE-53933SNL 
LCI-44 17 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1417-ND® 1.97 1.31 1.01 PE-53934SNL 
HCI-68 250 1.5 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1418-ND® 2.44 1.65 1.28 PE-53935SNL 
HCI-68 168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 553-1419-ND® 2.76 1.87 1.52 PE-54036SNL 
2 HCI-68 114 2.22 62.7 0.1 LM259X-L37 553-1420-ND® 2.56 1.68 1.36 PE-54037SNL 
HCI-68 77 2.7 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1421-ND® 2.59 471 1.38 PE-54038SNL 
HCI-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1423-ND® 2.28 1.54 1.19 PE-54040SNL 
i LCI-50 25 3.0 19.8 0.04 LM259X-L41 553-1424-ND@ 1.90 1.26 97 PE-54041SNL 
2 HCI-68 77 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1425-ND® 2.62 1.73 1.40 PE-54044SNL 
* ETop rated at 150kHz. @ RoHS Compliant 
260kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) +20% (IDC) (V-uSec)+ (0) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
KlipMount™ 
KM-3.0 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1117-ND 3.03 2.02 1.65 PO841NL 
KM-1.1 10.2 4.3 10 026 LM267X-L45 553-1118-ND 1.59 99 76 PO845NL 
KM-2.1 14.8 5.0 17 023 LM267X-L46 553-1119-ND 1.90 1.26 97 PO846NL 
3 KM-2.0 10 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1120-ND 1.76 1.13 86 PO847NL 
KM-4.0 50 5.0 40 .050 LM267X-L48 553-1121-ND 3.07 2.08 1.64 PO848NL 
KM-4.0 33 5.0 36 047 LM267X-L49 553-1122-ND 3.09 2.06 1.68 PO849NL 
KM-3.0 23 5.0 24 026 LM267X-L50 553-1123-ND 3.09 2.06 1.68 PO850NL 
Surface Mount 
2 HCI-68 22.8 49 23.3 036 LM267X-L41 553-1124-ND 2.41 1.63 1.26 P0841SNL 
LCI-44 10 4.3 10 .050 LM267X-L45 553-1125-5-ND 1.73 1.11 84 PO845SNL 
1 LCI-50 15 5.0 17 .027 LM267X-L46 553-1126-5-ND 1.82 1.17 -90 PO846SNL 
LCI-50 11 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1127-5-ND 2.04 1.32 1.04 P0847SNL 
52 5.0 40 025 LM267X-L48 553-1128-ND 3.45 2.30 1.88 PO848SNL 
2 Big Foot 36 5.0 36 019 LM267X-L49 553-1129-ND 3.57 2.38 1.94 PO849SNL 
24.7 5.0 24 013 LM267X-L50 553-1130-ND 3.42 2.28 1.86 PO850SNL 


+ ETop rated at 260kHz. 


Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
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SMT Power Inductor Toroid SLIC Series 


Dimensions — Inch (mm) 


Package A Package z Dimensions = Inch {om 
LCI-20 -340 (8.64 -340 (8.64) | .270 (6.86 
Lel-30 | .435 ( 1 08) 440 (iste) 360 (6.14) ——— HCI-37 | .620 (15.75) | 605 (15.37) | .370 (9.40) 
LCI-37 | .565 (14.35) | .570 (14.48) | 360 (9.14) Package Dimensions i= Inch (mm) HCI-44 | .670 (17.02) | .670 (17.02) | .390 (9.91) 
LCI-44 | .600 (15.24) | .620 (15.75) | .390 (9.91) A B c HCI-50 | .740 (18.80) | .740 (18.80) | .390 (9.91) 
LCI-50 | .670 (17.02) | .700 (17.78) | .390 (9.91) LCCI-44 | .590 (14.99) | .715 (18.16) | .390 (9.91) HCI-68 | .940 (23.88) | .940 (23.88) | .390 (9.91) 
Inductance @ Irated | Irated |Inductance @ 0 Apc DCR (mo) Reference ET Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. (uH) (A) (uH) Typical | Maximum | (Volt-uSec) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Low Current Inductors - LCI Type — RoHS Compliant 
1.01 3.4 11 9.35 1 0.53 LCI-20 553-1434-ND 1.33 82 62 PE-53630NL 
2.5 8.0 3.8 7.055 8.3 1.77 LCI-37 553-1383-ND 1.59 .99 76 PE-53661NL. 
3.8 4.8 5.2 14.705 17.3 1.76 LCI-30 553-1436-NDt 1.16 73 54 PE-53650NL. 
§.1 5.4 75 15.045 17.7 2.51 LCI-37 553-1380-ND 1.63 1.02 aT PE-53651NL. 
9.0 5.5 14 25.0 28 4.06 LCl-44 553-1381-ND 1.29 -80 -60 PE-53652NL 
9.3 ye 16 15.895 18.7 4.9 LCI-50 553-1384-ND 1.66 1.06 81 PE-53663NL 
9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 LCI-30 553-1435-ND 1.33 82 62 PE-53631NL 
16.1 5.1 25.9 27.2 32 6.27 LCI-50 553-1382-ND 1.52 .99 72 PE-53653NL 
1 16.2 2.7 21.9 63.0 72 4.29 LCI-37 553-1377-ND 1.55 97 74 PE-53632NL 
29.1 2.7 40.5 85.0 100 6.90 LCl-44 553-1378-ND 1.48 -96 -70 PE-53633NL 
29.7 1.4 35.3 141.1 166 4.60 LCI-30 553-1371-ND 1.25 80 58 PE-53602NL 
50 2.6 72.9 113.05 133 10.5 LCI-50 553-1379-ND 1.63 1.02 77 PE-53634NL 
58.1 1.3 73 246.5 290 7.83 LCI-37 553-1372-ND 1.66 1.06 81 PE-53604NL. 
114 0.94 167 365 405 10.0 LCI-30 553-1433-ND 1.37 87 65 PE-53606NL 
192 0.90 292 476 560 15.7 LCI-37 553-1373-ND 1.75 1.13 87 PE-53608NL 
383 0.72 672 732.7 862 23.5 LCI-37 553-1374-ND 1.97 1.31 1.01 PE-53611NL. 
645 0.74 1134 1062.5 1250 36.5 LCI-44 553-1375-ND 1.55 97 74 PE-53613NL 
1070 0.71 1950 1445 1700 54.4 LCI-50 553-1376-ND 1.63 1.02 at PE-53614NL 
Low Current Coupled Inductors - LCCI Type 
2 21.9 2.7 39.5 72.4 90.5 6.90 LCCI-44 553-1153-ND 4.87 3.40 2.79 PE-53718 
High Current Inductors - HCI Type 
0.81 14.3 1.25 2.125 2.5 1.035 HCI-37 553-1155-ND 3.89 2.68 2.19 PE-53690 
1.32 11.5 21 3.4 4.0 1.33 HCI-37 553-1385-ND® 1.73 1.11 84 PE-53680NL. 
1.68 13.9 2.8 3.06 3.6 1.83 HCI-44, 553-1388-NDt@ 1.66 1.06 81 PE-53691NL. 
3 2.5 11.4 4.2 4.59 5.4 2.23 HCI-44 553-1386-ND® 1.66 1.06 81 PE-53681NL. 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 553-1159-NDt 4.23 2.92 2.38 PE-53692 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 553-1437-NDt@ 1.89 1.22 94 PE-53692NL. 
5.2 15.4 10.5 5.27 6.2 5.21 HCI-68 553-1389-NDt# 2.18 1.41 1.11 PE-53700NL. 
9.4 10.9 17.6 10.455 12.3 6.84 HCI-68 553-1387-ND® 1.94 1.29 99 PE-53683NL 


t Dimension “C” is .400” (10.16mm) for the marked models because of heavier wire gauge. 
Note: Electrical Specification tested at 25°C. Reference values are for an inductor with a 55°C temperature rise. 
@ RoHS Compliant 


Telecommunication Transformers T1/E1 and T3/E3 


Transformers designed for digital and analog telecom applications supporting a wide variety of leading Specifications: e Standard Operating Temperature: 0°C ~ 70°C » Extended Temperature: -40°C ~ 85°C 


transceiver IC manufacturers. * Agency Approvals: UL1459 / UL1950, EN60950 per BABT * Isolation Voltage: 1500Vrms 
Schematic: 
Temperature Turns Ratio B Primary Inductance Primary Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Rating Primary : Secondary (+5%) (mH Minimum) Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
T1/E1 Dual Transmit and Receive Transformer 
1CT:ACT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1445-ND® 3.48 2.32 1.90 PE-68678NL 
1C0T:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1169-ND 3.48 2.32 1.90 PE-68786 
A Standard 1C0T:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1446-ND® 3.48 2.32 1.90 PE-68786NL 
1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1170-ND 3.48 2.32 1.90 PE-65861 
1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1440-ND@ 3.48 2.32 1.90 PE-65861NL 
Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1171-ND 3.48 2.32 1.90 T1137 
1 Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1450-ND@ 3.48 2.32 1.90 T1137NL 
A Extended 1CT:1CT / 1CT:2CT 1:2, 16-14, 6-8 553-1449-ND® 3.48 2.32 1.90 T1094NL 
Extended 1CT:1CT / 1CT:2.4CT 1.0 9-11, 1-3 553-1451-ND@ 3.48 2.32 1.90 T1144NL 
Extended 1C0T:1.15C T / 1CT:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1448-ND® 3.48 2.32 1.90 T1093NL 
A 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1177-ND 3.48 2.32 1.90 T1090 
A Extended 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1447-ND@ 3.48 2.32 1.90 T1090NL 
B 1CT:2CT / 1:1.36CT 1.2 16-14, 6-8 553-1176-ND 3.48 2.32 1.90 T1091 
T3/E3 Single Transmit and Receive Transformer 
Standard 1i1# 040 4-6 553-1179-ND 4.20 2.93 2.40 PE-65967 
c Standard 1i# 040 4-6 553-1441-ND@ 4.20 2.93 2.40 PE-65967NL 
Extended 1il# -100 1-3 553-1181-ND 4.51 3.14 2.58 T3001 
2 Extended 11# -100 1-3 553-1452-ND@ 4.51 3.14 2.58 T3001NL 
D Standard 1:2CT# 019 4-6 553-1442-ND® 4.20 2.93 2.40 PE-65968NL 
Extended 1:2CT# 040 4-6 553-1453-ND® 4.51 3.14 2.58 T3002NL 
# Primary : Secondary Tolerance is +2% @ RoHS Compliant 
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= Pulse’ 


A TECHNITROL COMPANY 


LAN Discrete Modules 


Pulse offers the most comprehensive line of discrete LAN 
magnetics modules available to the OEM worldwide. With 
technological advancements such as patented InterLock 
Base construction. Modules for 10/100/1000BASE- 
TX (Gigabit), 10/100BASE-TX, 10BASE-T, and ATM 
applications are optimized for all major LAN transceivers. 
All modules provide electrical circuit isolation that meets 


signal integrity needed for the most demanding 
applications. 10BASE-T modules have various levels of 
filtering for use with each referenced IC. 10/100BASE- 
TX and Gigabit modules provide “tuned” common mode 
noise attenuation best matched to the transceiver being 
considered. 

Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (unless otherwise 


applicable IEEE and ANSI standards, while maintaining 


noted) 


Package 
No. of Turns LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio Configuration* Style** Inches (mm) - Maximum Part No. il 10 100 Part No. 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
1CT:1CT T.C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1189-ND 8.69 6.52 5.43 H5004 
1CT:1CT T.Cc 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1430-ND® 7.68 5.53 4.61 H5004NL 
1CT:1CT T.C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1343-ND§@ 8.18 6.14 5.12 HX5004NL 
1 1C0T:1 T.C,S 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1334-ND® 5.88 4.30 3.51 H5007NL 
1CT:1CT T,C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1335-ND@ 8.59 6.45 5.37 H5008NL 
1CT:1CT T.C 24-PIN SOIC .650 x .380 x .082 (16.51 x 9.65 x 2.08) | 553-1454-5-ND@ 6.75 5.00 4.14 H5120NL 
1CT:1 T.C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1344-ND§@ 8.93 6.70 5.58 HX5008NL 
1CT:1CT T.Cc 24-PIN SOIC 542 x .750 x .230 (13.77 x 19.05 x 5.84) | 553-1462-5-ND§® 8.18 6.14 5.12 HX5009NL 
1CT:1CT T.C,S 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1336-ND0O® 12.74 9.80 8.21 H5012NL 
1CT:1CT T.C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1337-ND0® 11.29 8.60 7.37 H5014NL 
1CT:1CT T.C 48-PIN BGA .580 x .680 x .440 (14.73 x 17.27 x 11.18) | 553-1455-ND® 9.84 7.49 6.42 H5200NL 
2 1CT:1CT CT 48-PIN BGA -580 x .680 x .440 (14.73 x 17.27 x 11.18) | 553-1456-ND$@ 9.84 7.49 6.42 H5201NL 
1CT:1CT T,Cc 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1431-ND§0® 11.99 9.23 7.73 HX5014NL 
1CT:1CT T.C 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1338-ND0® 12.11 9.31 7.81 H5020NL 
1CT:1CT T,Cc 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1432-ND§0@ 11.99 9.23 7.73 HX5020NL 
4 1CT:1CT T.C 96-PINBGA  /1.120 x .680 x .440 (28.45 x 17.27 x 11.18)| 553-1457-ND@ 17.03 13.79 11.56 H5400NL 
1CT:1CT CT 96-PIN BGA _/|1.120 x .680 x .440 (28.45 x 17.27 x 11.18)| 553-1458-ND+® 17.03 13.79 11.56 H5401NL 
Package 
No. of Turns Configuration* LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio ™ RX Style** Inches (mm) - Maximum Part No. if] 10 100 Part No. 
Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
1CT:1CT T,Cc CT 16-PIN SOIC -560 x .670 x .082 (14.22 x 17.02 x 2.08) | 553-1314-ND® 5.09 3.61 2.96 HOOO9NL 
1CT:1CT T,C CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .084 (12.7 x 9.65 x 2.13) 553-1315-ND@ 5.16 3.73 3.06 HOO19NL 
1CT:1CT T,C,S CT 12-PIN SOIC -465 x .450 x .085 (11.81 x 11.43 x 2.16) | 553-1316-ND@ 5.46 3.99 3.26 HO022NL 
1CT:1CT T,C,S C,T 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1317-ND@ 4.32 2.98 2.43 H1012NL 
1CT:1CT T,C T,C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1323-ND@ 3.89 2.68 2.19 H1102NL 
1 1CT:1CT T,C,S CT 12-PIN SMD 583 x .580 x .192 (14.81 x 14.73 x 4.88) | 553-1324-ND@ 4.00 2.76 2.25 H1112NL 
1CT:1CT T,C T,C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1328-ND@ 3.48 2.32 1.90 H1260NL 
1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SOIC 690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1206-ND 3.68 2.54 2.08 H1267 
1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1429-ND@ 3.54 2.44 1.99 H1267NL 
1CT:1CT T,C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1339-ND§@ 6.19 4.53 3.69 HX1148NL 
1CT:1CT T,Cc T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1340-ND§@ 4.06 2.80 2.29 HX1188NL 
1CT:1CT CT CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1341-ND§@ 3.54 2.44 1.99 HX1198NL 
1CT:1CT T,C,S CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) | 553-1318-ND® 8.00 5.76 4.80 H1028NL 
2 1CT:1CT T,C CT 24-PIN SMD 515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1326-ND0® 6.32 4.62 3.77 H1174NL 
1CT:1CT Tc T.C 24-PIN SMD .515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1329-ND0® 6.01 4.39 3.59 H1270NL 
1CT:1CT T,C CT 24-PIN SOIC -743 x .538 x .231 (18.87 x 13.67 x 5.87) | 553-1460-5-ND® §.33 3.90 3.18 HX1294NL 
1CT:1CT T,C T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1325-ND+@ 8.88 6.66 5.55 H1164NL 
4 1CT:1CT T,C T,C 40-PIN SOIC | 1.120 x .630 x .280 (28.45 x 16.00 x 7.11) | 553-1459-5-ND§@ 6.93 5.13 4.24 HX1204NL 
1CT:1CT TC T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1342-ND§¢® 9.46 7.10 5.91 HX1234NL 
10BASE.-T Filter Modules 
1CT:1CT F,T,C F,T,C 16-PIN SMT -920 x .500 x .230 (23.37 x 12.7 x 5.84) 553-1223-ND 7.70 5.55 4.62 PE-68026 
1 1CT:1CT F,T,C Fr 16-PIN THT 1.005 x .405 x .338 (25.53 x 10.29 x 8.59) | 553-1428-ND@ 5.01 3.55 2.92 FL1012NL 
1CT:1CT Fi: F,TC 10-PIN SIL -900 x .210 x .450 (22.86 x 5.33 x 11.43) | 553-1444-ND® 5.64 4.13 3.37 PE-68017SNL 
10BASE-T Transformer/Choke Modules 
al 1CT:1CT:2CT T,Cc T.C 16-PIN SOIC .457 x .375 X .233 (11.61 x 9.53 x 5.92) 553-1226-ND 4.23 2.95 2.42 ST4202T 
VoIP (Voice over Internet Protocol) Transformer Modules 
1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SMD -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1228-ND 6.35 4.70 3.89 H2005A 
2 1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SMD -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1330-ND@ 6.01 4.39 3.59 H2005ANL 
1CT:1CT T,C,S T 24-PIN SMD 537 x .590 x .245 (13.64 x 14.99 x 6.22) | 553-1331-ND® 5.33 3.90 3.18 H2008NL 
al 1CT:1CT T,C T.C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1333-ND@ §.35 3.87 3.17 H2019NL 
AUI Ethernet Transformer — RoHS Compliant 
= 141 = = 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 (12.7 x 9.4 x 5.08) 553-1439-ND 2.28 1.52 1.20 PE-65728NL 
Package 
No. of Inductance DC Resistance LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Lines (uH) Minimum (Q) Maximum Style** Inches (mm) - Maximum Part No. u 10 100 Part No. 
LAN Common Mode Chokes 
68 0.20 8-PIN SOIC .230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1233-ND 2.34 1.59 1.23 23Z104SM 
68 0.20 8-PIN SOIC -230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1427-ND@ 2:15) 1.43 1.13 23Z104SMNL 
4 100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1234-ND 3.57 2.46 2.01 PE-67540 
100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1443-ND@ 3.39 2.26 1.85 PE-67540NL 
140 0.60 8-PIN DIP 500 x .500 x .375 (12.7 x 12.7 x 9.52) 553-1235-ND 3.18 2.12 1.73 PE-67539 


* F = Filter, T = Transformer, C = Chokes, S = Shunt Inductor 
** SOIC = 50 mil pitch leads, SMT = 100 mil pitch leads (Surface Mount), THT = Through Hole, DIP = Dual In-Package (Through Hole), SIL = Single In-Line (Through Hole), SMD = Varying lead pitch (Surface Mount), 


BGA = Ball Grid Array 


*** Lx W x H = Width is measured on surface mount parts pin-tip to pin-tip (height includes wash area) 
§ Suitable for industrial temperature applications, -40°C ~ 85°C. 


% .039” (0.99mm) pitch leads 


+ Each has a different pinout for optimization in layout with various IC Manufacturers 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1467 
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1,2,3. Pri . H 
' 1,2,3,4—9)) Pri M Mechanicals: 
$ : ELELELEL ; | 12.70mm max. Height 
45,6: eC E paNeoweve New . 14.22mm max. Width of Body 
6 = 5,6,7,8 Sec Hacer 000K . | 14.22mm max. Length of Body 
t ‘ BS =a Coplanarity of +0.10mm across 
2.29 5 1 : all Leads 
7 415.24 14,22 All pins may not be used. 
Schematic Information 
Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 
Fig. | Description (applications and notes) Inductance | Start |CTap| Finish | Start CTap | Finish Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. 
1__| Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50mA 2.5mH 1 = 3 4 = 6 470-1001-ND® 10.36 7A3 4.15 3.97 3.50 | S22601 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH 1 2 3 4 5 6 470-1002-ND@ 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22100 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225uH al = 2 3 = 4 470-1003-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22083 
3 | Digital Audio, SMD;Transformer 225uH 1 = 4 5 = 8 470-1000-ND® 8.96 6.16 3.48 3.03 2.69 | S37211 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1004-ND® 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 1 6 5 4 470-1005-ND® 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22230 
4 | Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS8401/2/11/12 225yH 1 = 3 4 = 6 470-1006-ND® 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22133 
Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, _ _ z | 
8402, 8411 and 8412 225uH il 3 4 6 470-1007-ND® 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | $22523 
5 | Inductor, 3.6A 33yH 1-5 = 6-10 = = = 470-1009-ND® 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34568 
6 | Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47uH 1-4 = 5-8 = = = 470-1011-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34567 
7 Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH 1 = 6 = = = 470-1012-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150uH 1-4 = 5-8 = = = 470-1013-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34591 
8 | 1A Inductor, Buck for LM257x 330yH 1 = 3 4 = 6 470-1018-ND 11.88 8.17 4.76 4.55 4.01 | S34042 
9 3A Inductor, Buck for LM257x 150uH il = 3 4 = 6 470-1008-ND® 12.12 8.34 4.85 4.64 4.10 | S34045 
0.9A Inductor, Buck for LM257x 1000UH al = 3 4 = 6 470-1014-ND 13.00 8.94 5.20 4.98 4.39 | S34050 
10 | 3.25A Inductor, for LM259x 68yH 1 = 4 5 = 8 470-1017-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34566 
4 2.25A Inductor, SMD for LM259x 47uH 6 1 2 3 4 5 470-1016-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34603 
1.5A Inductor, SMD for LM259x 100uH 1-5 _ 6-10 = = = 470-1019-ND® 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34601 
@ RoHS Compliant 


Helically Wou nd Features: * Very high rated current * Extremely low DC resistance *Very Enamel copper flat wire ¢ Self-leaded construction under 
low profile and smallest possible footprint * Suitable for pick-and-place body termination General Technical Data: * Operating 


A 
7 — 
| 4 Power In du cto rs processes Construction: ¢ Ferrite core * Magnetically shielded * Winding: Temperature: -40°C ~ 130°C 


Induc- | Toler-| Isat | Rmax | Dim. h | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Fig. | tance (uH)} ance | (A) | (mQ) | (mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.50 30 V1 4.95 | 495-1866-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1866-2-ND 750 1249.50 | B82559A0501A013 
0.95 25 1.4 5.95 | 495-1867-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1867-2-ND 550 916.30 | B82559A0951A013 
11 +10% | 20 2.2 4.95 | 495-1860-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1860-2-ND 750 1249.50 | B82559A0112A013 
1 1.4 22 1.8 5.95 | 495-1861-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1861-2-ND 550 916.30 | B82559A0142A013 
2.2 15 4.2 4.95 | 495-1862-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 _| 495-1862-2-ND 750 1249.50 | B82559A0222A013 
24 16.5} 3.2 5.95 | 495-1863-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1863-2-ND 550 916.30 | B82559A0242A013 
3.0 +10% | 13 5.1 4.95 3.38 3.07 2.77 | 495-1864-2-ND 750 1249.50 | B82559A0302A013 
3.9 12 6.0 5.95 | 495-1865-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 _| 495-1865-2-ND 500 833.00 | B82559A0392A013 
0.44 71 | 0.23 8.95 | 495-3452-NDft 5.24 3.74 3.37 |— _ — | B82559A1042A25 
1.25 50 | 0.46 | 10.75 | 495-3453-NDt 5.85 418 3.77 |— _ — | B82559A2122A25 
2.3 47% | 41 0.7 11.95 | 495-3454-NDt 6.62 4.73 4.26 |— = — | B82559A3232A25 
2 2.9 33 | 1.15 | 10.75 | 495-3455-NDt 6.16 440 3.96 |— = — | B82559A3292A25 
4.35 30 1.5 10.75 | 495-3456-NDt 7.08 5.06 4.56 |— = — | B82559A4432A25 
6.1 28 | 1.75 | 11.95 | 495-3457-NDt 8.62 6.16 5.55 |— = — | B82559A5612A25 
79 +7% | 26 | 2.15 | 12.85 | 495-3458-NDft 9.55 682 6.14 |— _ — | B82559A6792A25 
10 24 2.5 12.85 | 495-3459-NDt 9.55 682 6.14 |— = — | B82559A7103A25 
+ Bulk 


+ 495-1686-ND Power Inductor Kit (2 each of part numbers denoted, 16 total pieces) - $61.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1468 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Za 
2 Surface Mount Inductors 
EPCOS 


Features: B82496C Series: * High resonance frequency Free of polarization effect * Close inductance tolerance * High 
mechanical stability B82498F Series: * High resonance frequency * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave 
soldering B82422A Series: * Very wide temperature range (up to 145°C) *High Q factor » High resonance frequency 
B82422H Series: * Very high current handling capability * Suitable for reflow soldering * Qualified to AEC-Q200 B82422T 
Series: * High Q factor * High resonance frequency »* High inductance value B82432T Series: * High current handling 
capability * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82442A Series: * High current handling 
capability * High inductance rating » Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering 


Reel* 


B82442H Series: * Very high current handling capability * High inductance value * Suitable for reflow (IR and vapor phase) 
and wave soldering B82467, B82468, B82469, B82470 Series: * Low profile * High rated current * Low DC resistance 
B82462 Series: * Wide temperature range * High rated current * Low DC resistance B82476 Series: « Very high rated 
current *Low DC resistance » Suitable for reflow soldering B82464G/A/Z Series: * Wide temperature range * Very high 
rated current * Low DC resistance * Suitable for reflow soldering B82477 Series: * Wide temperature range * Very high 
rated current * Low DC resistance B82479 Series: * Very high rated current * Low DC resistance Suitable for reflow 
soldering 


DC Res. | Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance | Qmin. (9) (A) Part No. il 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — B82496C Series — 0603 
0.001 +0.3nH 7 0.02 1.8 495-1826-1-ND 30 2.70 12.02 495-1826-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3109A 
0.0015 +0.3nH 8 0.03 1.5 495-1832-1-NDt 30 2.70 12.02 495-1832-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3159A 
0.0018 +0.3nH 12 0.033 1.5 495-2028-1-NDt 30 2.70 12.02 495-2028-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3189A 
0.0022 +0.3nH 14 0.035 1.5 495-1835-1-NDt 30 2.70 12.02 495-1835-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3229A 
0.0027 +0.3nH 14 0.04 1.4 495-2030-1-NDt 30 2.70 12.02 495-2030-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3279A 
0.0033 +0.3nH 14 0.06 1.2 495-1837-1-NDt 30 2.70 12.02 495-1837-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3339A 
0.0039 +5% 14 0.065 1 495-2032-1-NDt 32 2.86 12.70 495-2032-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3399J 
0.0047 45% 14 0.10 0.8 495-1839-1-NDt 32 2.86 12.70 495-1839-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3479J 
0.0056 45% 14 0.15 0.7 495-2034-1-NDt 32 2.86 12.70 495-2034-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3569J 
0.0068 +5% 14 0.15 0.7 495-1841-1-NDt 32 2.86 12.70 495-1841-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3689J 
0.0082 +5% 14 0.18 0.65 | 495-1843-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1843-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3829J 
0.01 45% 14 0.20 0.60 | 495-1824-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1824-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3100J 
0.012 45% 14 0.35 0.45 | 495-1827-1-NDt 32 2.86 12.70 495-1827-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3120J 
0.015 +5% 14 0.40 0.42 | 495-1830-1-ND{ 32 2.86 12.70 495-1830-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3150J 
0.018 +5% 14 0.45 0.40 | 495-2026-1-NDt 32 2.86 12.70 495-2026-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3180J 
0.022 +5% 14 0.50 0.38 | 495-1833-1-NDf 32 2.86 12.70 495-1833-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3220J 
0.027 +5% 14 0.55 0.36 | 495-2029-1-NDt 32 2.86 12.70 495-2029-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3270J 
0.033 +5% 14 0.60 0.35 | 495-1836-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1836-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3330J 
0.039 +5% 14 0.80 0.30 | 495-2031-1-NDT 32 2.86 12.70 495-2031-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3390J 
0.047 45% 14 0.95 0.27 | 495-1838-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1838-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3470J 
0.056 +5% 14 1.2 0.25 | 495-2033-1-NDT 4,000 111.00/M B82496C3560J 
0.068 +5% 14 1.3 0.23 | 495-1840-1-NDT 4,000 111.00/M B82496C3680J 
0.082 45% 14 135 0.22 | 495-1842-1-NDTt 4,000 111.00/M B82496C3820J 
0.1 +5% 14 1.8 0.20 | 495-1825-1-NDt 4,000 111.00/M B82496C3101J 
0.12 +5% 5 3.0 0.16 | 495-1828-1-ND 4,000 111.00/M B82496C3121J 
0.15 +5% 5 5.0 0.13 | 495-1831-1-ND 4,000 111.00/M B82496C3151J 
0.18 +5% 4 6.0 0.12 | 495-2027-1-ND 4,000 111.00/M B82496C3181J 
0.22 +5% 4 7.0 0.141 495-1834-1-ND¢ 4,000 111.00/M B82496C3221J 
+.495-1684-ND B82496C Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted...... 2.2... 1c eee eee ee eee eee eee eee eee tenet teen eeeeeeeeeeeeeeteeeeee $87.75 
Fig. 2 — B82498F Series — 0805 
0.0027 +10% 50 0.03 1.0 495-2058-1-NDTt 58 5.25 23.32 495-2058-2. 3,000 204.00/M B82498F3279K 
0.0056 +10% 50 0.04 0.9 495-2113-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3569K 
0.0068 +10% 50 0.05 0.8 495-1857-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3689K 
0.0082 +10% 50 0.09 0.7 495-1859-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3829K 
0.01 +5% 50 0.09 0.7 495-1848-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3100J 
0.012 +5% 50 0.09 0.7 495-2035-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3120J 
0.015 +5% 50 1.13 0.65 | 495-2036-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3150J 
0.018 +5% 60 0.08 0.7 495-2037-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3180J 
0.022 +5% 60 0.08 0.7 495-1850-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3220J 
0.027 +5% 60 0.09 0.7 495-2038-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3270J 
0.033 +5% 65 0.11 0.6 495-1852-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3330J 
0.039 +5% 65 0.12 0.6 495-2040-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3390J 
0.047 45% 65 0.13 0.6 495-1854-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3470J 
0.056 +5% 60 0.14 0.6 495-2041-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3560J 
0.068 +5% 60 0.18 0.5 495-1856-1-NDt¢ 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3680J 
0.082 +5% 60 0.19 0.5 495-1858-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3820J 
0.1 +5% 55 0.28 0.45 | 495-1849-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3101J 
0.12 +5% 50 0.31 0.44 | 495-3433-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3121J 
0.15 +5% 45 0.42 0.40 | 495-3434-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3151J 
0.22 +5% 45 0.70 0.32 | 495-1851-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3221J 
0.33 +5% 45 1.5 0.22 | 495-1853-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3331J 
0.47 45% 30 1.9 0.19 | 495-1855-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3471J 
0.68 45% 23 1.7 0.19 | 495-3436-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3681J 
0.82 45% 23 1.9 0.18 | 495-3435-1-NDT 58 5.25 23.32 495-3435-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3821J 
1.0 25% 20 0.55 0.24 | 495-1844-1-ND 76 6.88 30.56 495-1844-2-ND 3,000 267.00/M B82498F1102J 
2.2 +5% 20 1.6 0.13 | 495-1845-1-ND 76 6.88 30.56 495-1845-2-ND 3,000 267.00/M B82498F 1222J 
47 +5% 20 3.8 0.09 | 495-1846-1-ND 76 6.88 30.56 495-1846-2-ND 3,000 267.00/M B82498F1472J 
6.8 +5% 20 4.7 0.08 | 495-1847-1-ND -76 6.88 30.56 495-1847-2-ND 3,000 267.00/M B82498F 1682J 
+ 495-1685-ND B82498F Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted 
Fig. 3 — B82422A Series — 1210 
0.0082 +10% 20 0.08 0.8 495-1721-1-ND 34 3.09 13.72 495-1721-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3829K100 
0.012 +10% 25 0.10 0.7 495-1966-1-ND 34 3.09 13.72 495-1966-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3120K100 
+10% 27 0.12 0.64 | 495-1709-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1709-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3150K100 
+10% 30 0.14 0.6 495-1713-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1713-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3220K100 
+10% 20 0.17 0.54 | 495-1715-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1715-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3330K100 
+10% 26 0.19 0.51 495-1717-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1717-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3470K100 
+10% 27 0.21 0.48 | 495-1971-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1971-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3680K100 
+10% 25 0.26 0.44 | 495-1708-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1708-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3101K100 
+10% 22 0.32 0.4 495-1967-1-ND 34 3.09 13.72 495-1967-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3121K100 
+10% 25 0.33 0.39 | 495-1710-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1710-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3151K100 
+10% 25 0.64 0.28 | 495-1714-1-NDf 34 3.09 13.72 495-1714-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3221K100 
+10% 20 0.90 0.235 | 495-1968-1-ND 34 3.09 13.72 495-1968-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3271K100 
+10% 22 1.3 0.2 495-1716-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1716-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3331K100 
+10% 22 1.4 0.19 | 495-1970-1-ND 34 3.09 13.72 495-1970-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3391K100 
+10% 22 2.2 0.15 | 495-1718-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1718-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3471K100 
+10% 22 2.4 0.145 | 495-1972-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1972-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3681K100 
+10% 22 2.5 0.14 | 495-1720-1-ND 34 3.09 13.72 495-1720-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3821K100 
+10% 20 0.34 0.38 | 495-1694-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1694-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1102K100 
+10% 20 0.50 0.34 | 495-1697-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1697-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1152K100 
+10% 25 0.60 0.29 | 495-1963-1-ND 34 3.09 13.72 495-1963-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1182K100 
+10% 25 0.75 0.27 | 495-1699-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1699-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1222K100 
+10% 27 1.2 0.2 495-1701-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1701-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1332K100 
+10% 27 2.2 0.15 | 495-1703-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1703-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1472K100 
+10% 27 2.6 0.14 | 495-1964-1-ND 34 3.09 13.72 495-1964-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1562K100 
+10% 27 2.8 0.135 | 495-1705-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1705-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1682K100 
+10% 27 3.0 0.13 | 495-1965-1-ND 34 3.09 13.72 495-1965-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1822K100 
+10% 27 1.6 0.18 | 495-1695-1-NDT 29 2.57 11.44 495-1695-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1103K100 
+10% 27. 1.65 0.175 | 495-1962-1-ND 34 3.09 13.72 495-1962-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1123K100 
+10% 27 1.85 0.165 | 495-1698-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1698-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1153K100 
+10% 27 2.65 0.14 | 495-1700-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1700-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1223K100 
+10% 27 4.5 0.105 | 495-1702-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1702-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1333K100 


(Continued) 
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DC Res. | Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance | Qmin. (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 +10% 27 7.0 0.085 | 495-1704-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1704-2-ND 2,000 120.00/M | B82422A1473K100 
68 +10% 27 tt 0.08 | 495-1706-1-NDt 34 3.09 13.72 = — — | B82422A1683K100 
100 +10% 27 11.5 0.065 | 495-1696-1-NDf 34 3.09 13.72 495-1696-2-ND 2,000 120.00/M | B82422A1104K100 
t+ 495-1679-ND B82422A Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted....... 00.2... ecient ee eee e ee eee ee essen eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $87.75 
Fig. 4 — B82422H Series — 1210 
1.0 +10% 8 0.10 1.15 | 495-2637-1-ND 56 5.02 22.32 495-2637-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1102K 
1.5 +10% 8 0.14 0.9 495-2640-1-ND 56 5.02 22.32 495-2640-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1152K 
2.2 +10% 8 0.16 0.8 495-2643-1-ND 56 5.02 22.32 495-2643-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1222K 
3.3 +10% 8 0.18 0.77 | 495-2646-1-ND 56 5.02 22.32 495-2646-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1332K 
4.7 +10% 8 0.25 0.7 495-2649-1-ND 56 5.02 22.32 495-2649-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1472K 
6.8 +10% 8 0.35 0.57 | 495-2652-1-ND 56 5.02 22.32 495-2652-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1682K 
10 +10% 12 0.46 0.5 495-2638-1-ND 56 5.02 22.32 495-2638-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1103K 
15 +10% 12 0.72 0.39 | 495-2641-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1153K 
22 +10% 12 1.0 0.33 | 495-2644-1-ND 56 5.02 22.32 495-2644-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1223K 
33 +10% 15 1.4 0.28 | 495-2647-1-ND 56 5.02 22.32 495-2647-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1333K 
47 +10% 15 21 0.23 | 495-2650-1-ND 56 5.02 22.32 495-2650-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1473K 
68 +10% 15 3.4 0.18 | 495-2653-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1683K 
100 +10% 20 48 0.15 | 495-2639-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1104K 
150 +10% 20 75 0.12 | 495-2642-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1154K 
220 +10% 20 10.9 0.1 495-2645-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1224K 
330 +10% 20 13 0.09 | 495-2648-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1334K 
470 +10% 20 20 0.076 | 495-2651-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1474K 
680 +10% 20 31 0.061 | 495-2654-1-ND 56 5.02 22.32 495-2654-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1684K 
Fig. 5 — B82422T Series — 1210 
3.3 +10% 30 1.2 0.26 | 495-2656-1-ND 29 2.64 11.74 495-2656-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1332K 
6.8 +10% 27 1.8 0.18 | 495-2657-1-ND 29 2.61 11.74 495-2657-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1682K 
15 +10% 27 2.8 0.13 | 495-2655-1-ND 29 2.64 11.74 495-2655-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1153K 
68 +10% 27 9.0 0.06 | 495-2658-1-ND 29 2.64 11.74 495-2658-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1683K 
Fig. 6 — B82432T Series — 1812 
1.0 +10% 10 0.08 1.3 495-1753-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1753-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1102K 
1.5 +10% 10 0.11 1.15 | 495-1975-1-ND 64 5.80 25.76 495-1975-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1152K 
1.8 +10% 10 0.13 1.05 | 495-1978-1-ND 64 5.80 25.76 495-1978-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1182K 
2.2 +10% 10 0.15 1.0 495-1757-1-ND: 59 5.29 23.52 495-1757-2-ND 2,500 206.00/M | B82432T1222K 
3.3 +10% 10 0.19 0.9 495-1760-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1760-2-ND 2,500 225.00/M |_B82432T1332K 
3.9 +10% 10 0.20 0.85 | 495-1980-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1980-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1392K 
47 +10% 10 0.22 0.8 495-1763-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1763-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1472K 
6.8 +10% 10 0.30 0.7 495-1766-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1766-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1682K 
8.2 +10% 10 0.33 0.67 | 495-1983-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1983-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1822K 
10 +10% 10 0.35 0.65 | 495-1754-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1754-2-ND 2,500 225.00/M |_ B82432T1103K 
15 +10% 10 0.50 0.6 495-1976-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1976-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1153K 
18 +10% 10 0.60 0.55 | 495-3437-1-ND: 68 6.10 27.12 495-3437-2-ND 2,500 237.00/M | B82432T1183K 
22 +10% 10 0.70 0.45 | 495-1758-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1758-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1223K 
33 +10% 10 1.2 0.4 495-1761-1-ND 64 5.80 25.76 495-1761-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1333K 
39 +10% 10 1.3 0.38 | 495-1981-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1981-2-ND 2,500 225.00/M |_ B82432T1393K 
47 +10% 10 1.35 0.35 | 495-1764-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1764-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1473K 
56 +10% 10 2.0 0.3 495-1982-1-ND 64 5.80 25.76 495-1982-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1563K 
68 +10% 10 2.5 0.25 | 495-1767-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1767-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1683K 
100 +10% 20 3.5 0.2 495-1755-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1755-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1104K 
150 +10% 20 6.0 0.16 | 495-1977-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1977-2-ND 2,500 225.00/M |_ B82432T1154K 
220 +10% 20 75 0.13 | 495-1759-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1759-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1224K 
270 +10% 20 10.5 0.12 | 495-1979-1-ND 64 5.80 25.76 495-1979-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1274K 
330 +10% 20 11.0 0.12 | 495-1762-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1762-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1334K 
470 +10% 20 15 0.1 495-1765-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1765-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1474K 
680 +10% 20 23 0.08 | 495-1768-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1768-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1684K 
820 +10% 20 27 0.08 | 495-1984-1-ND 64 5.80 25.76 495-1984-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1824K 
1000 +10% 20 30 0.07__| 495-1756-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1756-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1105K 
t+ 495-1680-ND B82432T Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted................... as 
Fig. 7 — B82442A Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 1.8 495-1769-1-ND: 94 8.50 37.76 495-1769-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.3 495-1774-1-ND -99 8.88 39.48 495-1774-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1222K 
47 +10% 10 0.088 0.95 | 495-1778-1-ND: 99 8.88 39.48 495-1778-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1472K 
10 +10% 10 0.168 0.69 | 495-1770-1-ND: 94 8.50 37.76 495-1770-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1103K 
22 +10% 10 0.35 0.48 | 495-1775-1-ND -99 8.88 39.48 495-1775-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1223K 
47 +10% 10 0.68 0.34 | 495-1779-1-ND: 99 8.88 39.48 495-1779-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1473K 
100 +10% 20 1.28 0.25 | 495-1771-1-ND 94 8.50 37.76 495-1771-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1104K 
220 +10% 20 2.72 0.17 | 495-1776-1-ND 99 8.88 39.48 495-1776-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1224K 
470 +10% 20 5.6 0.12 | 495-1780-1-ND: 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1474K 
1000 +10% 30 12 0.085 | 495-1772-1-ND: 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1105K 
4700 +10% 30 62.4 0.036 | 495-1781-1-ND’ 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1475K 
10000 +10% 30 120 0.025 | 495-1773-1-ND: 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1106K 
Fig. 7 — B82442H Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 2.5 495-1782-1-ND 1.26 611.35 50.44 495-1782-2-ND 1,500 441.00/M |] B82442H1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.8 495-1787-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1787-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1222K 
47 +10% 10 0.088 1.35 | 495-1791-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1791-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1472K 
10 +10% 10 0.168 1.0 495-1783-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1783-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1103K 
22 +10% 10 0.35 0.67__| 495-1788-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1223K 
47 +10% 10 0.68 0.48 | 495-1792-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1473K 
100 +10% 20 1.28 0.35 | 495-1784-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1104K 
220 +10% 20 2.72 0.24 | 495-1789-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1224K 
330 +10% 20 3.92 0.2 495-3438-1-NDt 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1334K 
470 +10% 20 5.6 0.17 | 495-1793-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1474K 
1000 +10% 30 12 0.12 | 495-1785-1-NDf 1.26 611.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1105K 
2200 +10% 30 28 0.075 | 495-1790-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1790-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1225K 
4700 +10% 30 62.4 0.05 | 495-1794-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1794-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1475K 
10000 +10% 30 120 0.035 | 495-1786-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1786-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1106K 
t+ 495-1682-ND B82442A/B82442H Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted. .......... 0.0... c cece ene cnet e enn ee enn e teed beast ee beset eee eee eens $87.75 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. it 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 8 — B82468 Series 
1.0 +20% 0.051+ 1.95 495-2709-1-ND 77 7.01 31.54 495-2709-2-ND 1,000 381.00 B82468A4102M 
2.2 +20% 0.087+ 1.48 495-2711-1-ND 77 7.01 31.54 1,000 381.00 B82468A4222M 
47 +20% 0.185+ 1.03 495-2713-1-ND et 7.01 31.54 1,000 381.00 B82468A4472M 
10 +20% 0.334 0.75 495-2710-1-ND 77 7.01 31.54 1,000 381.00 B82468A4103M 
22 +20% 0.814 0.48 495-2712-1-ND 77 7.01 31.54 495-2712-2-ND 1,000 381.00 B82468A4223M 
Fig. 9 — B82470 Series 
1.0 +20% 0.045 1.8 495-2678-1-ND 85 7.75 34.83 495-2678-2-ND 1,000 420.00 B82470A1102M 
2.2 +20% 0.09 1.35 495-2680-1-ND 85 7.75 34.83 495-2680-2-ND 1,000 420.00 B82470A1222M 
4.7 +20% 0.19 0.95 495-2682-1-ND 85 7.75 34.83 495-2682-2-ND 1,000 420.00 B82470A1472M +[5 he 7 aH 
10 +20% 0.305 0.75 495-2679-1-ND 85 7.75 34.83 495-2679-2-ND 1,000 420.00 B82470A1103M 
+ Typical (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Ze 
ff ~ Surface Mount Inductors (cont) Digi 


EPCOS 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 +20% 0.69 0.48 495-2681-1-ND 85 7.75 34.83 495-2681-2-ND 1,000 420.00 | B82470A1223M 
47 +20% 1.5 0.32 495-2683-1-ND 85 7.75 34.83 = = — | B82470A1473M 
Fig. 10 — B82462A4 Series 
1.0 +20% 0.024 3.0 495-2659-1-ND 79 7.19 32.35 495-2659-2-ND 2,500 390.00/M | B82462A4102M 
3.3 +20% 0.06 2.0 495-2663-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4332M 
47 +20% 0.08 1.65 495-2665-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4472M 
6.8 +20% 0.1 1.4 495-2667-1-ND a9, 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4682M 
10 +20% 0.14 1.15 495-2660-1-ND 79 719 32.35 2,500 390.00/M_| B82462A4103M 
22 +10% 0.26 0.8 495-2662-1-ND 79 719 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4223K 
47 +10% 0.64 0.54 495-2666-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4473K 
100 +10% 1.28 0.35 495-2661-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4104K 
330 +10% 3.9 0.2 495-2664-1-ND 79 7A9 32.35 495-2664-2-ND 2,500 390.00/M | B82462A4334K 
Fig. 11 — B82462G4 Series 
1.0 +20% 0.016 3.4 495-1985-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1985-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4102M 
1.5 +20% 0.020 3.1 495-1988-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4152M 
2.2 +20% 0.025 2.55 495-1991-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4222M 
3.3 +20% 0.031 2.3 495-1994-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4332M 
47 +20% 0.040 2.0 495-1997-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4472M 
6.8 +20% 0.050 1.65 495-1999-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4682M 
10 +20% 0.062 1.5 495-1986-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4103M 
15 +20% 0.097 1.25 495-1989-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1989-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4153M 
22 +20% 0.15 1.05 495-1992-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1992-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4223M 
33 +20% 0.23 0.85 495-1995-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1995-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4333M 
47 +20% 0.34 0.75 495-1998-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1998-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4473M 
68 +20% 0.42 0.65 495-2000-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-2000-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4683M 
100 +20% 0.58 0.53 495-1987-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1987-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4104M Soee Mae 
150 +20% 0.96 0.38 495-1990-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1990-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4154M 7 7 
220 +20% 1.35 0.35 495-1993-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1993-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4224M 
330 +20% 2.30 0.27 495-1996-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1996-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4334M 
Fig. 12 — B82462G2 Series 
0.82 +20% 0.017 3.25 495-2677-1-ND .86 7.84 35.24 495-2677-2-ND 2,500 425.00/M | B82462G2821M 
2.2 +20% 0.032 2.3 495-2670-1-ND 86 7.84 35.24 495-2670-2-ND 2,500 425.00/M | B82462G2222M 
3.3 +20% 0.04 2.0 495-2672-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2672-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2332M 
47 +20% 0.061 1.6 495-2674-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2674-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2472M 
6.8 +20% 0.078 1.45 495-2676-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2676-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2682M 
10 +20% 0.106 1.25 495-2668-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2668-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2103M 
22: +20% 0.245 0.83 495-2671-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2671-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2223M 
47 +20% 0.42 0.62 495-2675-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2675-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2473M 
100 +20% 0.95 0.41 495-2669-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2669-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2104M 
330 +20% 3.25 0.22 495-2673-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2673-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2334M 
Fig. 13 — B82476 Series 
1.0 +20% 0.008 6.8 495-2684-1-ND 89 8.04 36.16 495-2684-2-ND 750 327.00 | B82476A1102M 
2.2 +20% 0.0105 6.1 495-2687-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2687-2-ND 750 428.25 | B82476A1222M 
3.3 +20% 0.0135 5.4 495-2688-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1332M 
47 +20% 0.0165 4.8 495-2690-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1472M 
6.8 +20% 0.021 4.4 495-2693-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1682M 
10 +20% 0.027 3.9 495-2685-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1103M 
33 +20% 0.088 21 495-2689-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1333M 
47 +20% 0.12 1.8 495-2691-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1473M 
68 +20% 0.16 15 495-2694-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1683M 
100 +20% 0.23 1.3 495-2686-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1104M 
470 +20% 1A 0.5 495-2692-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2692-2-ND 750 428.25 | B82476A1474M 
Fig. 14 — B82464Z Series 
1.0 +20% 0.007 75 495-3460-1-ND .86 7.80 35.09 495-3460-2-ND 750 318.00 | B82464Z4102M 
1.5 +20% 0.009 7.0 495-3464-1-ND 86 7.80 35.09 750 324.00 | B82464Z4152M 
2.2 +20% 0.01 6.5 495-3467-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4222M 
3.3 +20% 0.012 5.5 495-3470-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4332M 
4.7 +20% 0.015 4.9 495-3473-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-3476-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-3461-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4103M 
15 +20% 0.04 2.75 495-3465-1-ND .86 7.80 35.09 495-3465-2-ND 750 318.00 | B82464Z4153M 
22 +20% 0.052 2.25 495-3468-1-ND 86 7.80 35.09 495-3468-2-ND 750 318.00 | B82464Z4223M 
33 +20% 0.075 1.85 495-3471-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4333M 
47 +20% 0.095 1.55 495-3474-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4473M 
68 +20% 0.13 1.3 495-3477-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4683M 
100 +20% 0.22 1.05 495-3462-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4104M 
150 +20% 0.32 0.85 495-3466-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4154M 
220 +20% 0.44 0.7 495-3469-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4224M 
330 +20% 0.65 0.59 495-3472-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-3475-1-ND 85 6.41 30.25 750 318.00 | B82464Z4474M 
680 +20% 1.3 0.42 495-3478-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4684M 
1000 +20% 2.2 0.34 495-3463-1-ND 86 7.80 35.09 495-3463-2-ND 750 318.00 | B82464Z4105M 
Fig. 14 — B82464G Series 
1.0 +20% 0.007 75 495-1795-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1795-2-ND 750 563.25 | B82464G4102M 
1.5 +20% 0.009 7 495-2021-1-NDt 1.52 13.84 62.21 750 563.25 | B82464G4152M 
2.2 +20% 0.01 6.5 495-1799-1-NDt 1.52 13.84 62.21 750 563.25 | B82464G4222M 
47 +20% 0.015 4.9 495-1805-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-1808-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-1796-1-ND¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4103M 
15 +20% 0.04 2.75 495-2023-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4153M 
22 +20% 0.052 2.25 495-1800-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4223M 
33 +20% 0.075 1.85 495-1803-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4333M 
47 +20% 0.095 1.55 495-1806-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4473M 
68 +20% 0.13 1.3 495-1809-1-NDT¢ 2.15 19.31 85.80 495-1809-2-ND 750 563.25 | B82464G4683M 
100 +20% 0.22 1.05 495-1797-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1797-2-ND 750 563.25 | B82464G4104M 
150 +20% 0.32 0.85 495-2024-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-2024-2-ND 750 563.25 | B82464G4154M 
220 +20% 0.44 0.7 495-1801-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 495-1801 750 563.25 | B82464G4224M 
330 +20% 0.65 0.59 495-1804-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-1804-2-ND 750 563.25 | B82464G4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-1807-1-ND¢ 2.15 19.31 85.80 495-1807-2-ND 750 563.25 | B82464G4474M 
680 +20% 1.3 0.42 495-1810-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-1810-2-ND 750 563.25 | B82464G4684M 
1000 +20% 2.2 0.34 495-1798-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 495-1798-2-ND 750 563.25 | B82464G4105M 
Fig. 15 — B82464A Series 
+20% 0.009 7.0 495-2001-1-NDt¢ 1.54 13.90 61.78 495-2001-2-ND 750 405.75 | B82464A4102M 
+20% 0.01 6.5 495-2005-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2005-2-ND 750 405.75 | B82464A4152M 
+20% 0.012 5.7 495-2008-1-NDt+ 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4222M 
+20% 0.015 4.9 495-2011-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4332M 
+20% 0.018 4.3 495-2014-1-NDt¢ 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4472M 
+20% 0.027 3.5 495-2017-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4682M 
+20% 0.038 2.9 495-2002-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4103M 
+10% 0.046 2.5 495-2006-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4153K 
+10% 0.085 21 495-2009-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4223K 
+10% 0.1 1.8 495-2012-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4333K 
+10% 0.14 1.5 495-2015-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2015-2-ND 750 405.75 | B82464A4473K 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A 
—_ Surface Mount Inductors (cont) Digi@Reel’ | sss 
EPCOS 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 

(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

68 +10% 0.2 1.25 495-2018-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2018-2-ND 750 405.75 | B82464A4683K 
100 +10% 0.28 1.03 495-2003-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2003-2-ND 750 405.75 | B82464A4104K 
150 +10% 0.40 0.86 495-2007-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2007-2-ND 750 405.75 | B82464A4154K 
220 +10% 0.61 0.69 495-2010-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2010-2-ND 750 405.75 | B82464A4224K 
330 +10% 1.0 0.58 495-2013-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2013-2-ND 750 405.75 | B82464A4334K 
470 +10% 1.27 0.5 495-2016-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2016-2-ND 750 405.75 | B82464A4474K 
680 +10% 2.0 0.4 495-2019-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2019-2-ND 750 405.75 | B82464A4684K 
1000 +10% 3.0 0.33 495-2004-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2004-2-ND 750 405.75 | B82464A4105K 

t+ 495-1683-ND B82464G/B82464A Series Inductor Kit 3 Each of Values Denoted...... 2.00.2... cee eect eee cece eee e ee eeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeaes $126.75 
Fig. 16 — B82477 Series 
1.0 +20% 0.009 9 495-2695-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2695-2-ND 600 472.80 | B82477G2102M 
47 +20% 0.02 5 495-2698-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2698-2-ND 600 472.80 | B82477G2472M 
10 +20% 0.025 4 495-2696-1-ND 1.27 11.56 51.96 495-2696-2-ND 600 376.20 | B82477G2103M 
47 +20% 0.075 1.8 495-2699-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2699-2-ND 600 472.80 | B82477G2473M 
100 +20% 0.16 1.3 495-2697-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2697-2-ND 600 472.80 | B82477G2104M 
470 +20% 0.77 0.58 495-2700-1-ND 1.60 14.53 65.32 495-2700-2-ND 600 472.80 | B82477G2474M 
Fig. 17 — B82479 Series 

1.0 +20% 0.011 8.6 495-2701-1-ND 1.30 11.85 53.29 495-2701-2-ND 250 160.75 | B82479A1102M 
10 +20% 0.032 4.3 495-2702-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2702-2-ND 250 210.25 | B82479A1103M 
47 +20% 0.087 2.6 495-2704-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2704-2-ND 250 210.25 | B82479A1473M 
100 +20% 0.19 1.8 495-2703-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2703-2-ND 250 210.25 | B82479A1104M 
470 +20% 0.85 0.82 495-2705-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2705-2-ND 250 210.25 | B82479A1474M 


+ Typical 


Chokes for Data and Signal Lines Digi@Reel° 


B82790S0513N201: Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core * Case flame- B82793S0513N201: Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core 
retardant per UL94V-0 * Suitable for reflow soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) /  * High rated current * Reduced component height * Case flame-retardant per UL94V-0 * Suitable for reflow 


80VDC soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) / 80VDC 
DC | Current Cut Tape Tape & Reel 
Induct. | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.| (uH) (Q) | (mA) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,500 Part No. 


1 51 0.16 500 | 495-1868-1-ND 4.29 3.86 ~—_-3.43| 495-1868-2-ND | 1500.00/M | B82790S0513N201 
2 51 0.16 800 | 495-1869-1-ND 1.97 1.78 1.58} 495-1869-2-ND 691.00/M | B82793S0513N201 


Chokes for Power Lines Current Compensated Ring Core Double Chokes 


Construction: * Current-compensated ring core double choke with ferrite core * Polycarbonate case * Polyurethane potting * Sector winding Features: * Case and potting flame-retardant per UL94V-0 
* High resonance frequency owing to a special winding technique * Approximately 1% stray inductance for symmetrical interference suppression Specifications: * Rated voltage: 250VAC «Test 
voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) * Inductance tolerance: +30% 


DC Res. | Current DC Res. | Current 
. Inductance | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Epcos Inductance | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (uH) (9) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
400 0.035 3600 495-2726-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2362N1 27 40- 
400 0.06 3600 495-2725-ND 990 16 19 | BaD7DIAD96ON1 10000 0.48 1000 dee aie 2.33 1.76 1.37 | B82722A2102N1 
3 27000 1.2 500 495-2744-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722A2501N1 
1000 0.09 2000 495-2724-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2202N1 
0799.1 47000 25 300 495-2742-ND 2.33 1.76 1.37 _| B82722A2301N1 
3300 0.19 1500 495-2723-ND 220 1.65 1.29 | B82721A2152N1 1200 0.056 3000 495-2748-ND 033 176 13 B82722J2302Nt 
1 6800 0.28 1200__| 495-2722-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2122N20 ee aH ; 16 Lat f 
70000 0.6 700 | 495-2730-ND 2.20 1.65 1.29 | B82727A2701N20 2200 0.13 2000 | 495-2746-ND 2.33 1.76 1.87 | B82722J2202N1 
18000 15 500 495-2729-ND 220 1.65 1.29 | B82721A2501N1 4 10000 0.48 1000 495-2745-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722J2102N1 
27000 17 400 495-2728-ND 2.20 165 1.29 | B82721A2401N21 27000 1.2 500 495-2749-ND 233 1.76 1.37 | B82722J2501N1 
39000 2.0 400 495-2727-ND 2.20 1.65 (1.29 | B82721A2401N20 47000 25 300 495-2747-ND 2.33 1.76 1.37 _| B82722J2301N1 
400 0.035 3600 495-2735-ND 2.20 1.65 1.29 | B82727K2362N1 3300 0.066 4000 495-2753-ND 3.44 259 2.01 | B82724J2402N1 
Seu ae Stay pane Son ie 155 Be 6800 0.19 2000 | 495-2752-ND 3.44 259 2.01 | B82724J2202N1 
3300 019 1500 495.2732-ND 250 168 129 | BaD7DIKOISONI 5 27000 0.5 1400 Cee GHD 344 259 2.01 | B82724J2142N1 
33000 0.81 1000 495-2750-ND 3.44 259 2.01 | B82724J2102N1 
2 6800 0.28 1200 495-2731-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721K2122N20 
STAGE 82000 27 500 495-2754-ND 344 2.59 2.01 | B82724J2501N1 
10000 06 700 495-2739-ND 220° 1.65 1.29 | B82721K2701N20 
18000 15 500 495-2738-ND 220 165 1.29 | B82721K2501N1 2700 0.022 8000 495-2759-ND 5.69 427 3.32 | B82725A2802N1 
27000 17 400 | 495-2737-ND 220 1.65 1.29 | B82721K2401N21 3900 0.041 6000 | 495-2758-ND 5.69 4.27 3.32 | BB2725A2602N1 
39000 20 400 495-2736-ND 220 1.65 1.29 | B82721K2401N20 6 6800 0.087 4000 495-2757-ND 5.69 4.27 3.32 | B82725A2402N1 
3 1200 0.056 3000 495-2743-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722A2302N1 18000 0.35 2000 495-2756-ND 5.69 427 3.32 | B82725A2202N1 
2200 0.13 2000 495-2741-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722A2202N1 68000 1.3 1000 495-2755-ND 5.69 427 3.32 | B82725A2102N1 
D Core Chokes WwW 
J+ 32.5 Max. 
Construction: * Current-compensated double choke with closed, rectangular ! = 
ferrite core * Closed polycarbonate coil former with 4 sections * Without at | i al 
encapsulation * 2-section winding Features: * Coil former is flame-retardant i i 
per UL94V-0 * High resonance frequency due to 2-section winding * Low is AIH 4 
leakage due to closed core shape * High pulse strength * Approximately 1% tl 
stray inductance for symmetrical interference suppression Specifications: E OU is ws 
* Rated voltage: 250VAC/DC * Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/ ; e007 
line) * Inductance tolerance: -30/+50% 
DC Res. | Current DC Res. | Current 
Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (wH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
3300 0.14 1800 495-2762-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2182A30 39000 15 600 495-2766-ND 1.86 140 1.09 | B82731M2601A30 
6800 0.28 1300 495-2761-ND 1.86 1.40 1.09 |) B82731M2132A30 { 47000 2.0 500 495-2765-ND 1.86 140 1.09 | B82731M2501A30 
1 10000 0.4 1100 495-2760-ND 1.86 1.40 1.09 |) B82731M2112A30 68000 3.0 400 495-2764-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2401A33 
15000 06 900 495-2768-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2901A30 100000 45 350 495-2763-ND 186 1.40 1.09 | B82731M2351A30 
27000 1.0 700 495-2767-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2701A30 (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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-_ Chokes for Power Lines 
Epcos’ DCore Chokes (Cont.) 


DC Res. | Current DC Res. | Current 
Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. (nH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
3300 0.11 2200 495-2779-ND 218 164 1.27 | B82732R2222B30 3300 0.046 4600 495-2796-ND 3.74 281 2419 | B82734R2462B30 
6800 0.19 1700 495-2778-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2172B30 6800 0.085 3200 495-2795-ND 3.74 2.81 2419 | B82734R2322B30 
10000 0.3 1400 495-2777-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2142B30 10000 0.13 2600 495-2794-ND 3.74 281 2419 | B82734R2262B30 
2 15000 0.44 1100 495-2776-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2112B30 3 15000 0.185 2300 495-2793-ND 3.74 2.81 2419 | B82734R2232B30 

27000 0.75 900 495-2782-ND 2.18 1.64 1.27 | B82732R2901B30 27000 0.32 1700 495-2792-ND 3.74 2.81 2.19 | B82734R2172B30 
39000 1 700 495-2781-ND 2.18 1.64 = 1.27 | B82732R2701B30 39000 0.46 1400 495-2791-ND 3.74 2.81 2419 | B82734R2142B30 
47000 1.4 600 495-2780-ND 2.18 1.64 1.27 | B82732R2601B30 47000 0.56 1300 495-2790-ND 3.74 2.81 219 | B82734R2132B30 

FC Core Chokes 

Construction: * Current-compensated double choke * Closed magnetic circuit with frame construction allows usage in lamp ballasts * High pulse-handling capability 

* 4-section winding with direct winding of the core Specifications: * Rated voltage: 250VAC «Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) * Inductance 


Features: * High inductance with low resistance ¢ Excellent differential-mode suppression * Low height tolerance: +30% 


i DC Res. | Current 
Fig. 1 [==24.5 Max. Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10000 0.29 1600 495-2770-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2162B001 
15000 0.43 1300 495-2769-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2132B001 
27000 0.77 900 495-2775-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2901B001 
E 1 39000 lel 800 495-2774-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2801B001 
00.7 47000 1.26 700 495-2773-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2701B001 
68000 1.97 600 495-2772-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2601B001 
100000 2.93 450 495-2771-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2451B001 
10000 0.188 2300 495-2787-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2232B001 
15000 0.279 1900 495-2786-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2192B001 
27000 0.44 1400 495-2785-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2142B001 
2 39000 0.696 1200 495-2784-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2122B001 
47000 0.804 1100 495-2783-ND 2.34 1.76 —_:1.37_| B82733F2112B001 
68000 11 900 495-2789-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2901B001 
100000 1.81 700 495-2788-ND 2.34 1.76 —_1.37_| B82733F2701B001 
Features: ¢ High insertion loss * Cost-effective solution 


Applications: * Medium-performance switch-mode power supplies * Data systems, gambling machines, 


Power Line Filters 
small-size equipment * DC applications 


B84110A Series Specifications: + Rated voltage: 250VDC/AC @ 50/60Hz * Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 
2700VDC for 2 seconds (lines/ground) * Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Current Rated 
Voltage Rating Inductance | Digi-Key Price Each Epcos 
(VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.5 2x39 495-2800-ND 7.27 6.37 5.28 | B84110A0000A005 
250 1 2x10 495-2797-ND 7.43 6.50 5.39 | B84110A0000A010 
2 2x56 495-2798-ND 7.56 6.62 5.49 | B84110A0000A020 
4 2x27 495-2799-ND 7.56 6.62 5.49 | B84110A0000A040 


Features: 

* Compact Design 

* Optimized leakage current 

Applications: 

* Switch-mode power supplies in industrial electronics, telecommunications, data systems and medical equipment 
¢ DC Applications 

Specifications: 

¢ Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds (lines/case) 

* Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Voltage Current Rated 
@ 50/60Hz Rating Inductance Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
i ‘ 3 2x10 495-2803-ND 14.04 12.29 10.19 ) B84112G0000B030 
14.5 6 2x33 495-2804-ND 14.33 12.55 10.40 | B84112G0000B060 
1 250 10 2x18 495-2801-ND 15.75 13.79 11.42 | B84112G0000B110 
—1 Tab connector 16 2x18 495-2802-ND 18.01 15.76 13.06 | B84112G0000B116 
‘A6.3x0.8 ad 20 2x18 495-2805-ND 34.83 30.48 25.26 | B84112G0000G120 
89.5 2 250 25 2x16 495-2806-ND 38.30 33.52 27.77 | B84112G0000G125 
36 2x 0.75 495-2807-ND 42.13 36.87 30.55 | B84112G0000G136 


B84113H Series io 


Features: 

* Low leakage current 

* Compact Design 

Applications: 

* Switch-mode power supplies in industrial electronics, telecommunications, 
data systems and medical engineering 

Specifications: 

* Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds 
(line/ground) 

* Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 
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Rated Voltage Current Rated 
@ 50/60Hz Rating Inductance Digi-Key Price Each Epcos = 
Fig. (VAC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. i 

3 4x59 495-2810-ND 16.93 14.82 12.28 B84113H0000B030 i < 

1 250 6 4x36 495-2811-ND 19.06 16.68 13.82 B84113HO000B060 i g 
10 4x39 495-2808-ND 20.27 17.74 14.70 B84113H0000B110 Haat PE 

g 250 16 4x13 495-2809-ND 23.18 20.29 16.81 B84113HO000B116 0.5-\ ~M5x20 
20 4x12 495-2812-ND 56.18 49.16 40.73 B84113H0000G120 Threaded- 

3 250 25 4x08 495-2813-ND 61.79 54.07 44.80 B84113H0000G125 bolts M5 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Max. Max. | Max. 
evan Induc- Test | Current) , API Induc- | DC | Current API 
Pe D tance | Q |Freg. | Rating | Digi-Key Price Each {Delevan tance | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
Coils and Inductors tg (uH) | Min. |(MHz)| (mA) |Part No. 110 100 [Part No. (u) | (Ohms) | (Amps) |Part No. 14 10 100 |Part No. 
Serine 10s 27 | 44) 79 | 545 |DNa1272-ND 1.37 147 .78 |1641-272K oo | ossy | cay WOREONGM 209 255 170 vara-s01 
: 33 | 44] 79 | 490 |DN42092-ND@ 1.37 117 .78|1641R-332K 239 | 0.850 | 074 RRR 998 258 1.70 lo47aR-a1L 
Molded Unshielded A L 39 | 44) 7.9] 455 |DNA2096-ND@ 1.37 1.17 78 /1641R-392K 390 | 0.770 | 0.68 |DN7432-ND 2.98 2.55 1.70|2474-32L 
RF Coils ? we 47 | 44] 7.9 | 390 |DN42100-ND@ 1.37 1.17 .78 |1641R-472K 470 1.03 0.59 |DN7734-ND@ 2.98 2.55  1.70/2474R-33L 
5.6 | 44] 79 | 340 |DN42104-ND@ 1.37 117 .78|1641R-562K 560 | 144 | 056 |DN7735-ND@ 298 255 1.70/2474R-34L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (Phenolic Core), -55°C 
~ 105°C (iron and Ferrite Core) Maximum Power Dissipation @ 90°C: 68 | 50) 79 | 285 |DN42108-ND® 1.37 1.17 .78|1641R-682K 680 | 150 | 049 |DN7435-ND 298 255 1.70|2474-35L 
.21W (Phenolic Core), .09W (Iron Core), .073W (Ferrite Core) 82 | 50179 | 250 |DN42110-ND® 1.37 1.17 .78 11641R-822K 680 | 1.50 | 0.49 |DN7736-ND® 2.98 2.55 1.70|2474R-35L 
1,000 | 230 | 0.39 |DN7737-ND® 3.61 3.09 2.06 |2474R-37L 
Dimensions ~ Inch (mm) Lead Size [ead Length 10 | 50] 79 | 228 |DN42077-ND@ 1.37 1.47 .78|1641R-103K teow | sas | cay MMMM set cop oor lomaen 
L D Awa #24 (TCW) | Inch (mm) 12 | 55 | 25 | 205 |DN41123-ND 1.37 147 .78 |1641-123K ; 4 Y ; x 
250 (6.35) 095 (2.41) “020 (51) 15 (38.1) : - 1,800 | 4.00 | 0.30 |DN7440-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-40L 
Series 1641: Ferite'Core 2200 | 4.40 | 0.28 |DN7738-ND@ 3.61 3.09 206|2474R-41L 
Max. Ferrite Sleeve (LT10K) — RoHS Compliant 2,700 | 5.80 | 0.25 |DN7767-ND@ 263 2.25 1.50|2474R-42L 
Induc- Test |Current | ; API 15 | 45} 25 | 325 |DN42082-ND 1.37 1.17 .78|1641R-153K 5,600 | 11.2 | 018 |DN7446-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-46L 
anes 2G) | Frens Ratingy Digi kes rice Each, | Delevan 18 | 45| 25 | 305 |on420s5-no 1.37 1.17 78 |1641R-183K 8,200 | 20.8 | 0.13 |DN7448-ND 3.61 3.09 2.06) 2474-48. 
aE ins eA at ss Ce 00) arto 10,000} 234 | 012 |DN7449-ND 361 3.09 2.06 |2474-49L 
Series 1025 Phenolic Core (LT4K) 22 | 45) 25 | 295 |DN42089-ND 1.37 1.17 .78|1641R-223K d ! : 4 i 
40-1401 25 | i300 TENGE) 77 e8 a oogncaax o7 | 45/25 | 265 |pndz091-ND 137 447 78 /1641R-273K 15,000] 36.0 | 0.10 |DN7451-ND 3.61 3.09 2.06|2474-51L 
412 | 40) 25 | 1300 |DN2596-ND 77 66 44 |1025-96K 33 | 45 | 25 | 248 |DN42093-ND 1.37 1.17 .78 |1641R-339K 18,000] 40.0 | 0.09 |DNZAS2:ND)) 9.61 3.09 2.06) 2474-52. 
42 | 40 | 25 | 1300 |DN7709-ND@® 77 .66 44 |1025R-96K , 
i ! RoHS Compliant 
3 | a0 | 25 | a90 (ENERO 7 e6 4a ltoos-oaK 39 | 50) 25 | 209 |oNn42097-ND 1.37 1.17 .78 |1641R-393K pp 
33 | 30 | 25 830 |DN7677-ND@ .77 .66  .44/1025R-08K 47 50 | 2.5 200 |DN42101-ND 1.37 147 .78|1641R-473K 
39 | 30} 25 | 710 |DN2510-ND 77 66 .44.)1025-10K 56 | 50) 25 | 194 |DN42105-ND 1.37 1.17 .78 |1641R-563K Series 4590 High Current 
39 | 30 | 25 | 710 |DN7678-ND@ 77 66 44 /1025R-10K 68 | 50] 25 | 176 |DN42109-ND 1.37 147 .78 |1641R-683K . f 
47 |30| 25 | 660 |DN7679-ND® 77 .66 .44|1025R-12k Filter Inductors 27.94 
100 | 50} 25 | 164 |DN42078-ND 1.51 1.29 .86|1641R-104K 
56 | 30 | 25 | 550 |DN7680-ND® 77 .66 44) 1025R-14K Mechanical Configuration: Ferrite bobbin 011.55 
68 | 28 | 25 | 500 |DN7681-ND® 77 66 44 |1025R-16K 120 | 55] .79 | 153 |DN42080-ND 1.51 1.29 .86|/1641R-124K protected with a flame retardant polyolefin sleeve. ae 
82 | 28 | 25 | 420 |DN7682-ND@ 77 66 .44]1025R-18K 150 | 55| 79 | 143 |DN42083-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-154K High saturation bobbin allows for high inductance ; 
1.0 | 25 | 25 | 300 |DN/GS5NDO) 77 66 441 1025R-20K 190 | 55 | .79 | 138 |DN42086-ND 1.51 1.29 86 |1641R-184K Paty Aer GiRI eee ESTE eon 
Series 1025 Iron Core (LT10K) — RoHS Compliant gn Pp a g ae 
220 | 55 | .79 130 |DN42090-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-224K performance. Operating Temperature: -55° ~ [813 
12 [2%] 79 | 620 |ON7684ND 77 66 44 /1025R-22K 125°C (-55° ~ 85°C @ full rated current) Maximum ‘AWG #20 TCW 
15 | 28] 7.9 560 |DN7685-ND 77 66 .44/1025R-24K 330 | 55] .79 115 |DN42094-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-334K Power Dissipation @ 85°C: .70W Dielectric 
2.2 | 30 | 7.9 415 |DN7686-ND 77 ~=.66 ~=©.44.]1025R-28K 390 | 60 | .79 107 |DN42098-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-394K Withstanding Voltage: 2500VRMS 
27 | 37 | 720 | 355 (BNIGEEND 77 «66 44) 1025R-30K 470 | 60) 79 | 94 |pN42to2-ND 1.51 1.29 .86 /1641R-474K Teen 
33 | 45 | 7.9 | 285 |DN7688-ND 77.66.44 |1025R-32K sco | 60 | 70 | 00 (EERIE 4.51 129 6 l1sstn-soax jom. | Max. | Max. 
47 | 45] 79 | 239 |DN7689-ND 77 66  .44|1025R-36K ; i et ew 3 i Induct.) DC |Current) / API 
56 | 50 | 7.9 | 195 |DN7690-ND 77 66.44 |1025R-38K 1,000 | 60] 79 | 70 |DN42079-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-105K £10% | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
68 | 50 | 79 | 185 |DN7691-ND 77 .66 44 |1025R-40K ; (uH)_|(hms) | (Amps) | Part No. 110 __ 100 |Part No. 
a2 | 55| 7.9 | 160 |DN7692-ND 77 .66 .44/1025R-42K ‘S ROHS Compliant 39 [0.007 | 9.75 |DN4495-ND 263 225 1.50|4590-392K 
to | 55 | 79 | 144 |DN7693-ND 77 66.44 | 1025R-44K 3.9 | 0.007 | 9.75 |DN7769-ND®@ 263 2.25 1.50|4590R-392K 
12 45 | 2.5 160 |DN7694-ND 77 66 .44/1025R-46K 1H 4.7 | 0.008 | 9.11 |DN7773-ND® 2.63 2.25 1.50] 4590R-472K 
22 50 | 2.5 144 |DN7695-ND 71 66 .44/1025R-52K Series 2474 5.6 | 0.011 | 7.77 |DN7777-ND@ 2.63 2.25 1.50) 4590R-562K 
a7_| 50 | 25 | 140 |DN7696-ND 77 66 44 |1025R-54K Power Inductors 6.8 | 0.011 | 7.60 |DN4498-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-682 
Series 1025 Ferrite (LT10K) Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit ae . ae ce oo ia Pecae 
33 | 45 | 2.5 | 130 /DN7697-ND@ 98 84  .56)1025R-56K mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivit : c een : 251.50 | AS90R- 
Eee hea g y 15 | 0.020) 5.76 |DN4502-ND 263 225 1.50|4590-153K 
39 | 45 | 25 | 125 |DN7698-ND@ .98 .84 .56/1025R-58K ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. 5 | 0 5.7 502- 5 -25 1.50) 4590-15 
47 | 45 | 25 110 |DN7699-ND@® 98 .84 56 |1025R-60K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating: 15 | 0.020 | 5.76 |DN7756-ND@ 2.63 2.25 1.50 )4590R-153K 
100 | 50) 25 ] 84 JDN7700-ND@ 98 .84 .56]1025R-68K 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power Dissipation @ 22 | 0.024 | 5.26 |DN7760-ND@ 2.63 2.25 1.50 | 4590R-223K 
120 | 30 | .79 66 |DN2570-ND 98 .84  .56 |1025-70K 85°C: .50W Inductance: Measured at 1V with no DC current 27 =| 0.025 | 5.15 |DN7764-ND@ 2.63 2.25 1.50] 4590R-273K 
150 130179 | 61 lpn7701-NDe 98 e456 [1025R-70K 33 | 0.028 | 4.87 JDN4506-ND 2.63 2.25 1.50|4590-333k 
130 |30 | 79 | 57. |pN77o2-ND® 98 84 56 /1025R-74K Dimensions — Inch (mm) Lead Size Lead Length 33 | 0.028 | 4.87 |DN7766-ND@ 263 2.25 1.50/4590R-333K 
29 |30| 79 | 52 lON770aND® 98 84 56 (1095R-76K L D AWG #20 (TCW)| —_ Inch (mm) 39 | 0.028 | 4.87 JDN4507-ND 2.63 2.25 1.50|4590-393K 
270 | 30) .79 47 |DN2578-ND 1.23 1.05  .70 |1025-78K .740 (18.80) .240 (6.10) .032” (.81mm) 1.44 (36.58) 39 | 0.028 | 4.87 |DN7770-ND@® 263 2.25 1.50 |4590R-393K 
330 | 30 | 79 | 45 |DN7704-ND@ 1.23 1.05 70 |1025R-80K 47 | 0.034 | 4.45 |DN7774-ND@® 263 2.25 1.50/4590R-473K 
470 | 30 | .79 36 |DN7705-ND@ 1.23 1.05 .70/1025R-84K Max. | Max. 56 | 0.043 | 3.93 |DN7778-ND® 2.63 2.25 1.50|4590R-563K 
560 | 30 | .79 35 |DN2586-ND 1.23 1.05 .70/1025-86K pc | current API 68 | 0.059 | 3.35 |DN7782-ND@ 263 2.25 1.50|4590R-683K 
560 | 30 | 79 | 35 |DN7706-ND@ 1.23 1.05 .70|1025R-86K Resist’) | Rating) | Digi-Key Price Each Delevan 82 | 0.066 | 3.17 |DN7785-ND@ 263 225 1.50/4590R-823K 
1,000 | 30 | .79 | 28 |DN7707-ND@ 1.23 1.05 .70|1025R-92k (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 [Part No. 100 | 0.084 | 2.81 |DN7749-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-104K 
© RoHS Compliant L - 120 | 0113 | 243 |DN7753-ND® 263 225 1.50|4590R-124K 
é werles 2472 Feria Core 150 | 0.129 | 227 |DN7757-ND® 263 2.25 1.50 |4590R-154K 
0.009 | 6.27 |DN7710-ND@ 298 255 1.70]2474R-01L 180 | 0.150} 210 |DN4515-ND 2.63 2.25 1.50/4590-184K 
Series 1641 0.011 | 5.67 |DN7711-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-03L 220 | 0.162 | 2.02 |DN7761-ND® 263 2.25 1.50|4590R-224K 
3 P 0.012 | 543 |DN7404-ND 298 2.55 1.70/2474-04L 270 | 0.226 | 1.71 |DN7765-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-274K 
Molded Shielded RF Coils 0.013 | 5.22 |DN77I2-ND® 298 255 1.70 |2474R-05L 330 | 0.257 | 1.61 |DN7767-ND® 263 225 1.50/4590R-334K 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C, Maximum Power 0.016 | 4.70 |DN7713-ND@ 298 255 1.70|2474R-07L 390 | 0.288 | 1.52 |DN7771-ND@ 263 225 1.50|4590R-394K 
Dissipation @ 90°C: .11W 0.022 | 4.01 |DN7714-ND@ 298 255 1.70|2474R-09L 470 | 0.393 | 1.30 |DN7775-ND@ 263 225 1.50|4590R-474K 
- - 0.026 | 3.69 |DN7715-ND@ 2.98 2.55 1.70)2474R-11L 560 | 0.504 | 1.15 |DN4521-ND 2.63 2.25 1.50) 4590-564K 
Dimensions — Inch (mm) Lead Size Lead Length 0.028 | 3.55 |DN771G-ND@® 2.98 2.55 1.70|/2474R-12L 560 | 0.504 | 1.15 |DN7779-ND® 263 2.25 1.50 |4590R-564K 
L D AWG #22 (TCW) | _ Inch (mm) 0.033 | 3.27 |DN7717-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-13L 680 | 0570 | 1.08 |DN7783-ND@ 263 2.25 1.50 /4590R-684K 
410 (10.41) 162 (4.11) | 025" (.64mm) | 1.44 (36.58) 0.037 | 3.09 |DN7718-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-14L 820 | 0.643 | 1.01 |DN7786-ND@ 263 2.25 1.50 |4590R-824K 
0.040 | 297 |DN7719.NDe 2.98 2.58 1.70 |2474R-15L 1,000 | 0.844 | 0.89 |DN7750-ND@ 287 246 1.64|4590R-105K 
ne] es f om | 2 fre 2m 2s infarat| | [tlie ae eee, ele 
tance | |Freq.| Rating | Digi-Key Rito ledicag 0.050 | 2.66 |DN7721-ND@ 298 255 1.70]2474R-17L vant cart o7E RISEN ay oor lasepeetgeK 
(uH) | Min.|(MHz)| (mA) | Part No. 1 410 100 | Part No. 0.070 2.25 |DN7722-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-18L ’ . f 7 : 3 
0075 | 217 |DN7723NDe 298 255 170\2474R-191 2,200 | 1.76 | 0.61 |DN7762-ND@ 287 246 1.64|4590R-225K 
Series 1641 — Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) ; : ; : : 3,300 | 2.53 | 0.51 |DN7768-ND@® 287 2.46 1.64/4590R-335K 
0.084 | 2.05 |DN7724-ND@ 298 255 1.70/2474R-20L : ; ; } ee 
10 | 50] 25 | 1830 |DN42075-ND® 1.37 1.17 .78|1641R-101K 3,900 | 2.84 | 0.48 |DN7772-ND@ 287 246 1.64|4590R-395K 
18 | 50 25 | 1330 |DN41181-ND 1.37 1.17 78] 1641-181K 0104 | 184 Paieabe) 298 255 1.70 247An-2IL 4.700 | 3.79 | 0.41 |DN7776-NDe@ 2.87 2.46 1.64 |4590R-475K 
22 | 49) 25 | 1120 TONSEOB NDS 1.37 1.17.78) 1641R-221K O130 | 165 Ray 298 BSS 170 2474-221 5,600 | 4.24 | 0.39 |DN7780-ND@ 287 246 1.64]4590R-565K 
39 | 44| 25 | 680 |DN42095-ND® 1.37 1.17 .78)1641R-391K 0.130) 1.65 |DN7726-ND® 2.98 2.55 1.70 )2474R-22L 6800 575 | 034 |DN4534-ND 287 246 164/4590-685k 
. i 0.145 | 1.56 |DN7423-ND 2.98 255 1.70 |2474-23L ; ; : os 
a7 | 44) 25) 500 oneeeerey boe 17.78) (64tR-A7ik 6,800 | 5:75 | 0.34 |DNT784-ND@ 287 246 1.64 | 4590R-685K 
56 | 43| 25 | 505 |DN42103-ND® 1.37 1.17 .78]1641R-561K 0.145 | 1.56 |DN7727-ND@® 298 255 1.70 /2474R-23L 3.200 | 644 | 032 lpN77e7-ND® 287 246 1.64 /4500R-825K 
68 | 42| 25 | 430 |DN42107-ND® 1.37 1.17 .78/1641R-681K 0.152 | 1.53 |DN7424-ND 298 255 1.70 |2474-24L to.000| 730 | 030 |pN7751-ND® 287 246 1.64|4590R-106K 
Series 1641 — Iron Core Iron Sleeve (LT10K) 0.152 | 1.53 (RNGZENES, 2.98 2.55 1.70 2474R-24L 12,000] 9.34 | 0.26 |DN4537-ND 287 246 1.64|4590-126K 
10 | 44] 25 | 1090 [DN42076-ND@ 1.37 1417 .78]1641R-102K 0.208 | 1.30 |DN7425-ND = 2.98 2.55 1.70 |2474-25L 12,000} 9.34 | 0.26 |DN7755-ND@ 287 246 1.64|4590R-126K 
15 | 44] 79 | 835 |DN42081-ND@ 1.37 1.47 .78|1641R-152K 0.208 | 1.30 |DN7729-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-25L 15,000) 10.7 | 0.25 |DN7759-ND® 287 2.46 1.64|4590R-156K 
18 | 44/79 | 775 |DN4t182-ND 1.37 1.17 .78|1641-182K 0.283 | 112 |DN7730-ND@ 298 255 1.70)2474R-26L 22,000) 18.0 | 0.19 |DN7763-ND® 287 246 1.64|4590R-226K 
18 | 44] 79 | 775 |DN42084-ND@ 1.37 1417 .78|1641R-182K 0.362 | 0.99 |DN7731-ND@ 298 255 1.70)2474R-28L 100,000| 76.0 | 0.09 |DN7752-ND® 2.87 2.46 1.64 |4590R-107K 
22 | 44] 79 | 665 |DN42088-ND@ 1.37 1.17 .78|1641R-222K 0.505 | 0.84 |DN7732-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-29L @ RoHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1474 (1091 


) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


De i Test Current Cut Tape T&R | API 
API levan Coils and Inductors (Cont) Induct.| Freq.) Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Series 1008 Unshielded (WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 1 10 (100 | Part No. 500 | Part No. 
@ 91 ] 25 ] 40] 685 ]DN7902CT-ND® 2.94 2.80 1.82 [DN7902TR-ND@ 542.50 /S1008R-911K 
Surface Mount Digi Reel’ 1.0 | 79 | 30| 670 |DN7880CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7880TR-ND® 542.50 |S1008R-102K 
i id eel® -!'i55- 12 | 79 | 30] 625 | DNtO17CT-ND 2.94 280 1.82 |DN1017TR-ND  542.50/S1008-122k 
Inductors g (026-78) 12 | 79 | 30] 625 |DN7882CT-ND®@ 2.94 280 1.82 |DN7882TR-ND@ 542.50 /S1008R-122K 
Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 15 | 7.9 | 30 545 DN1018CT-ND 2.94 2.80 1.82 |— — |$1008-152K 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .169W (Phenolic), .208W (Ferrite) 15 7.9 | 30 545 DN7884CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7884TR-ND@ 542.50 )S1008R-152K 
: : 22 | 79 | 30] 375 | DN1020CT-ND 2.94 2.80 1.82 |DN1020TR-ND  542.50|S1008-222K 
A (over terminals) 5 Fe ane eee 5 E (Rat only) 22 | 79 | 30] 375 |DN7887CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7887TR-ND@ 542.50 /S1008R-222K 
: 27 | 79 | 30] 365 | DN1021CT-ND 2.94 280 1.82 |DN1021TR-ND 542.50 /S1008-272K 
100 (2.54) -080 (2.08) -080 (2.08) -055 (1.40) 046 (1.17) 27 | 79 | 30| 365 | DN7889CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7889TR-ND® 542.50 |S1008R-272K 
TH ant ca Gl 33 | 79 ] 30] 355 |DN7892CT-ND® 2.94 280 1.82 |DN7892TR-ND@ 542.50 /S1008R-332K 
Induct, ee Q Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 47 | 79 | 30| 305 | DN7895CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7895TR-ND® 542.50|S1008R-472k 
(ull) | (MHz) | Min, [Max. (mA)] Part No. “ aa ete: ean” leer 68 | 79 | 30] 250 |DN7899CT-ND®@ 2.94 280 1.82 |DN7899TR-ND@ 542.50 /S1008R-682K 


82 | 7.9 | 30 240 DN7901CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7901TR-ND® 542.50 |S1008R-822K 
10 79 | 30 230 DN7881CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7881TR-ND@ 542.50 |S1008R-103K 


Series 1008 Phenolic Core — K Tolerance, +10% 
010 | 50 | 40 | 1562 |DN42005CT-ND@® 256 244 1.59/DN42005TR-ND@ 472.75 |1008R-100K 


12 | 2.5 | 30} 220 | DN1029CT-ND 2.94 2.80 1.82 |DN1029TR-ND 542.50 |S1008-123K 
015 | 50 | 40 | 1381 |DN0O8150CT-ND 2.56 2.44 1,59/DNO8150TR-ND 472.75 | 1008-150K 42 | 25 | 30 | 220 | DN7883CT-NDe 294 2.80 1.82 |DN7883TR-ND@ 542.50/S1008R-123K 
018 | 50 | 40 | 1320 |DNO8180CT-ND 2.56 2.44 1.59/ DNO8180TR-ND 472.75 | 1008-180K 15 25 | 30 210 DN1030CT-ND 294 280 1.82 |— —J|S$1008-153K 
022 | 50 | 35 | 1235 |DN42013CT-ND® 2.56 244 1.59/DN42013TR-ND@® 472.75 |1008R-220K 15 25 | 30 210 DN7885CT-ND@ 294 280 1.82 |DN7885TR-ND@ 542.50|/S1008R-153K 
027 | 50 | 35 | 1164 | DN08270CT-ND 2.56 2.44 1.59/ DNO8270TR-ND 472.75 | 1008-270K 18 25 | 30 200 DN1031CT-ND 294 280 1.82 $1008-183K 


18 25 | 30 200 DN7886CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7886TR-ND® 542.50 |S1008R-183K 
22 25 | 30 170 DN7888CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7888TR-ND@ 542.50 |S1008R-223K 
27 25 | 30 160 DN1033CT-ND 2.94 2.80 1.82 |DN1033TR-ND 542.50 |S1008-273K 
27 25 | 30 160 DN7890CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7890TR-ND® 542.50 |S1008R-273K 
33 25 | 30 125 DN7893CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7893TR-ND® 542.50 |S1008R-333K 
47 25 | 30 110 DN7896CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7896TR-ND® 542.50 |S1008R-473K 


$1008RKIT-ND®@ (S1008RKIT) Series $1008 Inductor Kit 
5 each of 36 values (0.1pJH to 47.0p1H), 180 total pieces ....... 0... e cence eens $236.25 


@ RoHS Compliant 


033 | 50 | 30 | 1105 |DN08330CT-ND 2.56 2.44 1.59/DNO8330TR-ND = 472.75 | 1008-330K 
033 | 50 | 30} 1105 |DN42017CT-ND® 256 244 1.59/DN42017TR-ND@ 472.75 |1008R-330K 
039 | 50 | 30 | 1053 |DNO8390CT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8390TR-ND 472.75  1008-390K 
047 | 50 | 30 | 1108 |DN08470CT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8470TR-ND = 472.75 | 1008-470K 
047 | 50 | 30 | 1108 |DN42019CT-ND® 256 244 1.59/DN42019TR-ND@ 472.75 | 1008R-470K 
056 | 50 | 25 847 | DNO8560CT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8560TR-ND 472.75 | 1008-560K 
068 | 50 | 25 823 | DNO8680CT-ND 256 2.44 1.59)DNO8680TR-ND 472.75) 1008-680K 
068 | 50 | 25 823 |DN42024CT-ND@ 2.56 2.44 1.59) DN42024TR-ND® 472.75 | 1008R-680K 
082 | 50 | 25 801 |DN42026CT-ND@ 2.56 2.44 1.59)DN42026TR-ND® 472.75 | 1008R-820K 
100 | 25 | 15 728 |DN42006CT-ND® 2.56 2.44 1.59] DN42006TR-ND® 472.75 | 1008R-101K 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% 


12 | 25 | 40] 1225 ]DNO8i21CT-ND 2.56 2.44 1.59|DNO8121TR-ND 472.75] 1008-121K Series 1210 Unshielded DigiReel’” 
15 | 25 | 40) 1168 |DNOB1S1CT-ND 2.56 2.44 1.59|— —|1008-151K 

8 | 25 | 40 | 116s lonazoiocrND® 256 244 159)DNé2ot0TR-ND@ 472.75|t008n-1six| | SUrface Mount Inductors 

18 | 25 | 40] 1119 |DNoB181CT-ND 2.56 2.44 1.59/DNO8181TR-ND 472.75 | 1008-181K Operating Temperature Range: 

22 | 25 | 40 | 1055 |DNoB221CT-ND__2.56 2.44 _1.59|— —|1008-221k “67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) ; O 

22 | 25 | 40 | 1055 DN42014CT-ND@® 256 244 1.59/DN42014TR-ND® 472.75 | 1008R-221K Maximum Power Dissipation @ 90°C Ambient: 


47 | 25 | 40} 846 |DNO8471CT-ND 256 244 1.59/DNO8471TR-ND 472.75 |1008-471K -168W (Phenolic), .287W (Iron and Ferrite) 016 (0.41) 


7 25 | 40 846 |DN42020CT-ND@ 2.56 2.44 1.59/DN42020TR-ND® 472.75 | 1008R-471K 
56 25 | 40 808 | DNO8561CT-ND 2.56 2.44 1.59] DNO8561TR-ND 472.75 | 1008-561K 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 


68 | 25 | 40] 760 |DN42025CT-ND@ 2.56 2.44 1.59/DN42025TR-ND@® 472.75 | 1008R-681K A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) 

82 25 | 40 708 | DNO8821CT-ND 2.56 2.44 1.59] DN08821TR-ND 472.75 | 1008-821K é if > ai) eae ‘ 267) (os = oer) oa. ot ica 
Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% Z : : _ : A F i 

1.0 7.9 | 30 685 |DN42007JCT-ND® 2.56 2.44 1.59}DN42007JTR-ND® 472.75 | 1008R-102J Test Ganon Cut Tape TanBIaA 

1.2 7.9 | 30 591 DNO8122JCT-ND 2.56 2.44 1.59|}DNO8122JTR-ND 472.75 | 1008-122J indiet4 (Eren' OM WeRatingie (DiuiKey Piesesh Digi-Key Prtin neleeen 

f:2: 7.9 | 30 591 DN42009JCT-ND® 2.56 2.44 1.59/DN42009JTR-ND@® 472.75 | 1008R-122J (uH) | (MHz) | min.|Max.(ma) | Part No. 7 AGE iol Bawies sca aac 


1.5 | 7.9 | 30 548 |DNO8152JCT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8152JTR-ND 472.75 | 1008-152J 
15 | 79 | 30 548 |DN42011JCT-ND@ 2.56 2.44 1.59] DN42011JTR-ND@ 472.75 | 1008R-152J 
2.2 | 7.9 | 30 433 /DN42015JCT-ND@® 256 2.44 1.59/DN42015JTR-ND® 472.75 |1008R-222J 
3.3 | 7.9 | 30 398 |DNO8332JCT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8332JTR-ND 472.75 | 1008-332J 
3.3 | 7.9 | 30 398 |DN42018JCT-ND@ 2.56 2.44 1.59) DN42018JTR-ND@ 472.75 | 1008R-332J 
47 | 79 | 30 334 |DN42021JCT-ND® 2.56 2.44 1.59) DN42021JTR-ND@ 472.75 | 1008R-472J 
56 | 7.9 | 30 312 |DNO8562JCT-ND 2.56 2.44 _—-1.59| DNO8562JTR-ND__ 472.75 | 1008-562J 
5.6 | 7.9 | 30 312 |DN42023JCT-ND® 2.56 2.44 1.59) DN42023JTR-ND@ 472.75 | 1008R-562J 
10 | 7.9 | 30 245 |DN42008JCT-ND@ 2.56 2.44 1.59) DN42008JTR-ND@ 472.75 | 1008R-103J 
15 | 25 | 30 194 |DNO8153JCT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8153JTR-ND 472.75 | 1008-153) 
15 | 25 | 30 194 |DN42012JCT-ND® 2.56 2.44 1.59) DN42012JTR-ND@ 472.75 | 1008R-153J 
18 | 25 | 30 173 |DNO8183JCT-ND_ 2.56 2.44 1.59/— — |1008-183J 
22 | 25 | 30 158 |DNO8223JCT-ND 2.56 2.44 1.59) DNO8223JTR-ND 472.75 | 1008-223) 
22 | 25 | 30 158 |DN42016JCT-ND® 2.56 2.44 1.59) DN42016JTR-ND@ 472.75 | 1008R-223J 
33 | 25 | 30 135 |DNO8333JCT-ND 2.56 2.44 1.59)DNO8333JTR-ND 472.75 | 1008-333) 
47 | 25 | 30 120 |DNO8473JCT-ND 256 2.44 1.59)— — |1008-473J 
47 | 25 | 30 120 |DN42022JCT-ND@ 2.56 2.44 1.59] DN42022JTR-ND@ 472.75 | 1008R-473J 

1008RKIT-ND®@ (1008RKIT) Series 1008 Inductor Kit 

5 each of 54 values (0.0018UH ~ 47.0p1H), 270 total pieces .......... cece eee ee $338.10 

@ RoHS Compliant 


Series 1210 Phenolic Core, +10% 
010 | 50 | 30 966 |DN10100CT-ND 92.88 58 |DN10100TR-ND —_ 170.50) 1210-100K 
010 | 50 | 30 966  |DN42027CT-ND@® 92 .88 .58/DN42027TR-ND@ 170.50) 1210R-100K 
012 | 50 | 30 931 DN10120CT-ND 92 88 58 |— —| 1210-120K 
015 | 50 | 30 871 DN42034CT-ND@® 92 .88 .58/DN42034TR-ND@ 170.50) 1210R-150K 
018 | 50 | 30 821 DN10180CT-ND 92.88 58 |— —|1210-180K 
022 | 50 | 30 779 ~—-|DN42048CT-ND@ 92 88  .58/DN42048TR-ND@ 170.50) 1210R-220K 
027 | 50 | 30 743 DN10270CT-ND 92 88 58 |— —| 1210-270K 
033 | 50 | 30 711 DN10330CT-ND 92 88 58 |DN10330TR-ND —- 170.50) 1210-330K 
033 | 50 | 30 71 DN42055CT-ND@® 92 .88  .58/DN42055TR-ND@ 170.50) 1210R-330K 
039 | 50 | 30 670 __ | DN10390CT-ND 92.88 58 | — —| 1210-390K 
047 | 50 | 30 636 |DN10470CT-ND 92.88 58 |DN10470TR-ND —_ 170.50) 1210-470K 
047 | 50 | 30 636  |DN42061CT-ND@® 92 88  .58/DN42061TR-ND® 170.50) 1210R-470K 
056 | 50 | 30 606 | DN10560CT-ND 92 88 58 |— —| 1210-560K 
068 | 50 | 30 580 |DN42068CT-ND@® 92 .88 .58/DN42068TR-ND® 170.50) 1210R-680K 
082 | 50 | 30 551 DN10820CT-ND 92 88 58 |DN10820TR-ND —_ 170.50) 1210-820K 
082 | 50 | 30 551 DN42072CT-ND@ 92 ~—.88_~—«58 | DN42072TR-ND@ 170.50] 1210R-820K 
Series 1210 Iron Core, +10% 
10 | 25 | 30} 1018 |DN10101CT-ND 92 88 58 |— —|1210-101K 
10 | 25 | 30] 1018 |DN42028CT-ND@ 92 88  .58|DN42028TR-ND® 170.50} 1210R-101K 
12 | 25 | 30 971 DN10121CT-ND 92 88 58 |}DN10121TR-ND —- 170.50) 1210-121K 
12 | 25 | 30 971 DN42032CT-ND@ 92 88  .58/DN42032TR-ND®@ 170.50) 1210R-121K 


Series S1008 Shielded 


Surf M t 15 | 25 | 30| 910 |[DN10151CT-ND 92 —.88_—58 [DN1O151TR-ND _170.50|1210-151K 
urface Moun — . @ 45 | 25 | 30] 910 |DN42035CT-ND® 92 88 58 /DN42035TR-ND@ 170.50| 1210R-151K 
Inductors DigiReel 22 | 25 | 30] 805 |DN10221CT-ND 92 88 58 [DN10221TR-ND —_170.50|1210-221K 

'*010-.030 22 | 25 | 30| 805 |DN42049CT-ND® 92 88 58 |DN42049TR-ND® 170.50|1210R-221K 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (0.26-0.76) 27 25 | 30 759 DN42052CT-ND®@  .92 88 58 | DN42052TR-ND® 170.50} 1210R-271K 


Maximum Power Dissipation @ 90°C: .157W 33 25 | 30 720 DN10331CT-ND 92 88.58 |DN10331TR-ND__170.50| 1210-331K 
39 25 | 30 679 DN10391CT-ND 92 88 «6.58: ee —|1210-391K 


39 25 | 30 679 DN42058CT-ND@® 92 .88  .58)DN42058TR-ND® 170.50] 1210R-391K 


Dimensions — Inch (mm) 


Ai(over terminals) . Ci(over:terminals) D E 47 | 25 | 30) 644 |DN42062CT-ND@® 92 88 58 |DN42062TR-ND® 170.50] 1210R-471K 
1 00;2i54) ebB0K(208) 2080(2:08) 2055/00) “AGI 56 | 25 | 30| 614 |DN42065CT-ND® 92 88 58 |DN42065TR-ND® 170.50|1210R-561K 
er aa ore ST 68 | 25 | 30| 588 |DN42069CT-ND@ 92 _.88__58 |DN42069TR-ND® _170.50|1210R-681K 
i Pe : eh be 82 | 25 | 30| 556 |DN10821CT-ND 92 88.58 |— —/1210-821K 

Induct.) Freq.) Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(uH) | (MHz) | Min. [Max.(mA) | Part No. gay neat eCaia Batae’ 82 | 25 | 30| 556 |DN42073CT-ND@ 92 88 _58 |DN42073TR-ND@ 170.50|1210R-821K 


Series 1210 Ferrite Core, +5% 
1.0 | 7.9 | 30 515 DN42029JCT-ND@ 1.05 1.00  .65 |DN42029JTR-ND@ 193.75] 1210R-102J 


Series $1008 Ferrite Core, +10% 
10 | 25 | 40} 1120 | DN7879CT-ND® 2.94 2.80 1.82|DN7879TR-ND@ 542.50 |S1008R-101K 


15 | 25 | 40} 1015 | DN1003CT-ND 2.94 2.80 1.82|DN1003TR-ND 542.50 |S1008-151K 12 | 7.9 | 30 497 |DN42033JCT-ND@ 1.05 1.00  .65 | DN42033JTR-ND@ 193.75] 1210R-122J 
27 | 25 | 40 900 | DN1006CT-ND 2.94 2.80 1.82|DN1006TR-ND 542.50 )S1008-271K 1.5 | 7.9 | 30 467 |DN42036JCT-ND@ 1.05 1.00 65 | DN42036JTR-ND® 193.75 | 1210R-152J 
33 | 25 | 40 865 | DN7891CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7891TR-ND® 542.50 |S1008R-331K 18 | 7.9 | 30 454 DN10182JCT-ND 1.05 1.00 .65|DN10182JTR-ND 193.75] 1210-182J 
a 38 2 ae aS 3a 5a 1B eee Bay Beetle 18 | 7.9 | 30 454 DN42046JCT-ND@ 1.05 1.00 _—.65 | DN42046JTR-ND@ 193.75 | 1210R-182J 
F -ND® x ‘ E -ND® i 5 a 4 ! 
56 | 95 | 40 790 | DN1O10CT-ND 294 280 182|/DNIO10TRND 542.50 S1008-561K 22 | 7.9 | 30 431 DN42050JCT-ND® 1.05 1.00  .65 |DN42050JTR-ND@ 193.75] 1210R-222J 
27 | 7.9 | 30 411 DN42053JCT-ND@ 1.05 1.00  .65 |DN42053JTR-ND@ 193.75] 1210R-272J 
56 | 25 | 40 790 | DN7897CT-ND@ 2.94 2.80 1.82|DN7897TR-ND@ 542.50 |S1008R-561K 
‘63 | 25 | 40 750 | DN1012CT-ND 294 280 1.82/DNI012TR-ND 542.50 [$1008-681K 3.3 | 7.9 | 30 393 DN10332JCT-ND 1.05 1.00 .65|DN10332JTR-ND 193.75] 1210-332J 
68 25 | 40 750 DN7898CT-ND@ 2.94 280 1.82|DN7898TR-ND@ 542.50 |S1008R-681K 3.3 | 7.9 | 30 393 DN42143JCT-ND® 1.05 1.00 .65 | DN42143JTR-ND@ 193.75] 1210R-332J 
82 | 25 | 40 715 | DN1014CT-ND 2.94 2.80 1.82]DN1014TR-ND 542.50 )S1008-821K 3.9 | 7.9 | 30 378 DN42059JCT-ND@ 1.05 1.00.65 | DN42059JTR-ND@ 193.75 | 1210R-392J 


82 25 | 40 715 DN7900CT-ND@ 2.94 2.80 1.82|DN7900TR-ND® 542.50 |S1008R-821K 


@ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1475 


API Delevan Coils and Inductors 


Series 1210 Unshielded 


Series 1812 Unshielded 
Surface Mount Inductors 


Surface Mount Inductors (Cont.) D Reel” Operating Temperature Range: 
“67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) asad) 
Test Current Cut Tape T&R |API Maximum Power Dissipation @ 90°C: ; 5 : 
Induct.) Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan -276W (Iron and Ferrite), .210W (Phenolic) 
(WH) | (MHz) | Min.) Max.(mA) | Part No. il 10 100 | Part No. 500 |Part No. Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
47 | 79 | 30| 352 |DN42063/CT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42063/TR-ND@ 193.75 |1210R-472J A (over terminals) [Br torminals) | oe ts 
56 | 79 | 30| 341 |DN10562JCT-ND 1.05 1.00 65 |— — 1210-562) (623= 4.83) [13.00 =3.40)| (3.00 = 3.40) 111.37 = 1.98) | (168) 
56 | 79 | 30| 341 |DN42066JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42066JTR-ND® 193.75 |1210R-562J 
68 | 79 | 30| 321 |DN42070JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42070JTR-ND@ 193.75 |1210R-682J Test Current Cut Tape T&R API 
8.2 | 79 | 30| 305 _|DN42074JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 |DN42074JTR-ND@ 193.75 |1210R-822J Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing /Delevan 
1o | 79 | 30] 297 |DN42030JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42030JTR-ND@ 193.75 |1210R-103J (UH) _| (MHz) | Min./Max. (mA)| Part No. 110 _ 100 | Part No. 500_|Part No: 
15 | 25 | 30] 257 |DN1O153JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10153JTR-ND 193.75 1210-153 Series 1812 Iron Core, +10% 
15 | 25 | 30] 257 |DN42037JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42037JTR-ND@ 193.75 |1210R-153J 12 | 25 | 30} 818 | DN12121CT-ND 84.80) 52. |DN12121TR-ND 155.00 ]1812-121K 
18 | 25 | 30| 237 |DN42047JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42047JTR-ND@ 193.75 |1210R-183J 18 | 25 | 30} 757 | DN12181CT-ND 84 8052. |DN12181TR-ND 155.00 |1812-181K 
22 | 25 | 30| 224 |DN42051JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 |DN42051JTR-ND@ 193.75 |1210R-223J 22 | 25 | 30) 708 =| DN42123CT-ND@® = .84._— 8052 /DN42123TR-ND® 155.00 |1812R-221K 
27 | 25 | 30] 193 JoNt0273JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10273/TR-ND 193.75 |1210-273J 27) 25) 80) 668 ENCIo 8 80 52 Er aay 195.00 1812-271K 
27 | 25 | 30] 193 |DN42054JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42054JTR-ND@ 193.75 |1210R-273J lst] ae ee on oy Ute toro tose 
33 | 25 | 30] 182 |DN42057JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42057JTR-ND@ 193.75 |1210R-333J : i — : 
39 | 25 | 30| 170 |DN42060JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42060JTR-ND@ 193.75 |1210R-393J Series 1612 Ferrite Core) = J Tolerance, 25% 
a | 25 | 30| 163 [ARCHING 1.05 1.00 65 (ANRCRAMAINTIR 199.75 |io10R-a7a) 10 | 79 | 50] 634 |DNA42111JCT-ND@ 1.22 116 76 |DN42111JTR-ND@ 224.75 |1812R-102J 
a6 [25 | 90| 152 [onoseaicrno 1.05 1.00 5 |— —fiatosess | || 1S | 79 | 50] se [DNMDIIMCTADS 122 116 76 [DMMCIYZITRND® 224-75 [atonal 
56) 25 | 30) 152 OE 05 (1.00 OS Oe oeuauagg 192.75 |1210R-S6a) 18 | 79 | 50| 556 |pn42120JcT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42120JTR-ND@ 224.75 |1812R-182J 
. ma : _ Re eoane oe es - eine ic Bat 22 | 79 | 50| 535 |DN12222JCT-ND 1.22 1.16 76 |DN12220JTR-ND 224.75 |1812-222J 
100 | 25 | 30 100 TRIER 05 100 es BRRSRRMIEEINTS 100.75 [to10Rt04) 22 | 79 | 50] 535 |DN42124JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42124JTR-ND@ 224.75 |1812R-222J 
: : : : : 27 | 79 | 50| 517 |DN42127JCT-ND@ 1.22 1.46 76 |DN42127JTR-ND@ 224.75 |1812R-272J 
1210RKIT-ND@ (1210RKIT) Series 1210 Inductor Kit 33 | 79 | 50| 501 |DN42130JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42130JTR-ND@ 224.75 |1812R-332J 
5 each of 58 values (0.0018}JH to 100.0yH), 290 total pieces..............cccceceeeeeeeeeceeeeeeeeeeee $322.00 3.9 | 7.9 | 50) 472 |DN12392JCT-ND 1.22 1.16 = 76 |DN12392JTR-ND 224.75 |1812-392J 
¢ RoHS Compliant 39 | 79 | 50| 472 | DN42133JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42133JTR-ND@ 224.75 |1812R-392J 
47 | 79 | 50] 448 |DN42135JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42135JTR-ND@ 224.75 |1812R-472J 
: . 56 | 79 | 50| 427 |DN42138JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42138JTR-ND@ 224.75 |1812R-562J 
Series $1210 Shielded Digi®Reel’ 82 | 79 | 50] 375 |ON42141JCT-ND® 1.22 116 76 |DN42141JTR-ND@ 224.75 |1812R-822J 
1o | 79 | 50] 354 |DN42112JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42112JTR-ND@ 224.75 |1812R-103J 
Surface Mount Inductors 12 | 25 | 50] 317 | DN42116JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42116JTR-ND@ 224.75 |1812R-123J 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C ‘= 15 | 25 | 50] 283 |DNI2153/CT-ND 1.22 146 76 |DN12153JTR-ND 224.75 |1812-153 
pcan i a ad 15 | 25 | 50) 283 |DN42118JCT-ND® 1.22 116 76 |DN42118JTR-ND@ 224.75 |1812R-153J 
(Iron), .224W (Ferrite) +! 076 (0.41) 18 | 25 | 50] 268 |DN12183JCT-ND 1.22 146 76 |DN12183JTR-ND 224.75 |1812-183J 
Minima te Madi mum Di Rersiond INCH) 18 | 25 | 50] 268 |DN42121JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42121JTR-ND@ 224.75 |1812R-183J 
A (over terminals) B C (over terminals) E 22 | 25 | 50| 250 |DN12223/CT-ND 1.22 1.16 76 |— — |1812-223) 
118 ~ 138 085 ~ 105 08t ~ .101 041 ~ 061 054 22 | 25 | 50] 250 ]DN42125/CT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42125JTR-ND® 224.75 |1812R-223) 
(3.00 ~ 3.51) (2.16.~.2:67) (2.06 ~ 2.57) (1.04 ~ 1.55) (1.37) 27 | 25 | 50) 236 |DN42128JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42128JTR-ND@ 224.75 |1812R-273J 
Ta earre TEL tT) 33 | 25 | 50| 224 |DN42131JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42131JTR-ND@ 224.75 |1812R-333J 
induce | Frade] (onl tnatiagil | Diet Key Price Each | Digl-Key rising Delevan 39 | 25 | 50) 211 |DNI2393JCT-ND 1.22 1.16 76 |DN12393JTR-ND 224.75 |1812-393u 
(ul) | (MHz) Min. |Max. (mA) | Patt No. “a tule mea Benin 39 | 25 | 50| 211 | DN42134/CT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42134JTR-ND@ 224.75 |1812R-393J 
Series $1210 Iron Core, 10% 47 | 25 | 50] 200 |DN42136JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42136JTR-ND® 224.75 |1812R-473J 
56 | 25 | 50| 191 |DN42139JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42139JTR-ND@ 224.75 |1812R-563J 
M0) 28) 40) 1175 ERR 180 2 8t M e 210.25 S1210-101K 82 | 25 | 50) 169 |DN12823/CT-ND 1.22 1.16 76 |DN12823JTR-ND 224.75 |1812-823) 
40 | 25 | 40) 1175 |DN7903CT-ND® 1.30 1.24 81] DN7903TR-ND@ 240.25|s1210R-101k 
‘2 | 08 |40| 4104 \GRAGENOONBIM 430 104 o1 NRMEITRIEIMN oan os le1o10-191K 1o0 | 25 | 50| 158 /DN42113JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42113JTR-ND® 224.75 |1812R-104J 
42 | 25 | 40 | 1104 |pN7907cT-ND® 1.30 1.24 81) DN7907TR-ND@ 240.25 |S1210R-121K 120 | 0.79 | 40 | 158 _ [DNI2I2SICEND) 1.22 1.16.76 Ee — 1812-124) 
415 25 | 40 1017 |DN1052CT-ND 1.30 1.24 A — —|$1210-151K 150 | 0.79 | 40 149 DN12154JCT-ND 1.22) 1.16 =©.76 |DN12154JTR-ND = 224.75 |1812-154J 
4s) 96 140) 4017 \ENPEnceENS 10 404. 01 WANWSGGRRNING! 940.25 stzton-isix 150 | 0.79 | 40| 149 |DN42119JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42119JTR-ND® 224.75 |1812R-154J 
‘ta | os |40| 971 WGNPCRNS) 130 424 81 NORTETOIRENINA 040.95 G1ot0R-te1K 180 | 0.79 | 40| 145 | DN42122JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42122JTR-ND® 224.75 |1812R-184J 
‘3a | 05 |40 | gai |bN7olacT-ND@ 130 124 a1 |DN7918TR-NDe 240.25 s1210R-aa1K 220 | 079] 40| 142 |DN42126JCT-ND® 1.22 1.16  .76 |DN42126JTR-ND@ 224.75 |1812R-224J 
390 | 25 140 | 720 |pnzoetcT-ND@ 130 124 81 /DN7921TR-ND® 240.25 s1210R-a91K 270 | 0.79 | 40| 129 | DN42129/CT-ND@ 1.22 1.16 .76 |DN42129JTR-ND@ 224.75 |1812R-274J 
47_| 25 |40| 679 |DN7924CT-ND@ 1.30 1.24 _.81 | DN7924TR-ND@ 240.25 |S1210R-471k 330 | 0.79] 40| 120 |DN42192JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42132JTR-ND@ 224.75 |1812R-334J 
56 | 25 1401 644 |DN7927CT-ND® 130 124. .81| DN7927TR-NDe 240.25 IS1210R-561K 470 | 079] 40| 88 | DN42137JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42137JTR-ND@ 224.75 |1812R-474J 
68 25 | 40 614 DN7929CT-ND@ 1.30 1.24 81| DN7929TR-ND@ 240.25 |S1210R-681K 560 | 0.79 | 30 82 DN42140JCT-ND@ 1.22 1.16  .76 |DN42140JTR-ND® 224.75 |1812R-564J 
82 25 | 40 588 DN7931CT-ND@ 1.30 1.24 81] DN7931TR-ND® 240.25 |S1210R-821K 680 | 0.79 | 30 82 DN12684JCT-ND 1.22 1.16 .76)DN12684JTR-ND 224.75 |1812-684J 
Series $1210 Ferrite Core, 10% 820 | 0.79 | 30| 67 _ | DN12824JCT-ND 1.22 116 76 |— — |1812-824J 
To) 7a 14] 670 VENFENIRNNS 10 104 ei NONWGOMEMING! 940.25 Sizt0nt0ax 820 | 079] 30| 67 | DN42142JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42142JTR-ND@ 224.75 |1812R-824J 
12 | 79 | 40| 650 [RRRORSCRRGIM 150 124 81 ENTRCHERENIM 240 25 |s1210-109K 1,000] 0.79} 30} 55 | DN42114JCT-ND@ 1.22 1416 76 |DN42114JTR-ND@ 224.75 |1812R-105J 
12 | 79 | 40) 650 |DN7908CT-ND® 1.30 1.24 81) DN7908TR-ND@ 240.25|s1210R-122k 1SISRKIT-ND® (181DRKIH Seed 1819 ductor Ki 
15 | 79) 40 | 603 |DNIO64CT-ND 1.30 1.24 081) — — |81210-152k 5 each of 61 values (0.010pH to 1000.0uH), 305 total pieces ........... ee eeceeeeceeceeeeeeeeeeteeeeee $338.10 
15 | 79 | 40 | 603 |DN7910CT-ND® 1.30 1.24 _.81 | DN7910TR-ND@ 240.25 |s1210R-152k ¢ RoHS Compliant 
18 | 79] 40] 564 |DN1O65CT-ND 1.30 1.24 .81/DN1O65TR-ND 240.25 |S1210-182K 
18 | 79 | 40) 564 |DN7919CT-ND® 1.30 1.24 81] DN7913TR-ND@ 240.25|s1210R-182k 
22 | 79 | 40 | 533 |DN7914CT-ND@® 1.30 1.24 81 | DN7914TR-ND@ 240.25 /$1210R-222K Series $1812 Shielded Digi Reel” 
27 | 79 |40 | 526 |DN7916CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7916TR-ND@ 240.25 |S1210R-272K meee 
33 | 79 | 40 | 509 |DN7919CT-ND@ 1.30 1.24 _.81 | DN7919TR-ND@ 240.25 |$1210R-332K Surface Mount Inductors CO 
39 | 79 | 40] 500 |DN1069CT-ND 1.30 1.24 81 | DN1069TR-ND 240.25 |S1210-392K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C ised) 
39 | 79 |40 | 500 |DN7922CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7922TR-ND@ 240.25 |S1210R-392K niaximuta Power Diecipation'e'aprc:-a7aW p08 (0: 
47 | 79 |40| 455 |DN7925CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7925TR-ND@ 240.25 |S1210R-472K 
56 | 79 |40| 399 |DN7928CT-ND@ 1.30 1.24 — .81| DN7928TR-ND@ 240.25 |S1210R-562K Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
6.8 7.9 | 40 372 DN7930CT-ND@ 1.30 1.24 -81 | DN7930TR-ND@ 240.25 |S1210R-682K A (over terminals) B C (over terminals) D E 
82 | 79 | 40 | 349 |DNtO73CT-ND © 1.30 1.24 ~—.81 | DN1O73TR-ND 240.25 |s1210-822K ago” Aeaio. a0 cao || (elon aaok | chez 160i (lee 
10 | 25 |40 | 330 |DN7905CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7905TR-ND@ 240.25 |S1210R-103K een oes ee won : 
15 | 25 |40 | 288 |DN7911CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7911TR-ND@ 240.25 |$1210R-153K a cS Sane PETRIE 
22 | 25 |40 | 262 |DN791SCT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7915TR-ND@ 240.25 |S1210R-223K meter | a | Cee llama menctan (biter Picina| icine 
27 | 25 | 40 | 228 |DN7917CT-ND@ 1.30 1.24 _.81 | DN7917TR-ND@ 240.25 |S1210R-273K iu) | (MHz) | Min.| Max. (rua) | Part Ho. a ee eae aoa EST 
33 | 25 |40 | 215 |DN7920CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7920TR-ND@ 240.25 |S1210R-333K ‘Series $1812 Iron Core, #20% 
39 | 25 | 40 | 204 |DN1081CT-ND 1.30 1.24 81 |DN1O81TR-ND 240.25 |$1210-393K 
39 | 25 | 40 | 204 |DN7923CT-ND®@ 1.30 1.24 —.81 | DN7923TR-ND@ 240.25 /S1210R-393K 120) 25 | 50) 1412 | DN1101CT-ND 151 1.44 .94)DNI101TR-ND 519.25 |S1812-121M 
47 | 25 |40 | 194 |DN7926CT-ND® 1.30 1.24 81] DN7926TR-ND® 240.25 |S1210R-473K 47 | 25 | 40} 802 |DN1108CT-ND 1.51 144 = .94|— —|81812-471M 
100 | 25 | 40 | 144 |DN7g06CT-ND® 1.30 1.24 —_.81| DN7906TR-ND@ 240.25|s1210R-104K sg | 25 | 4 | 735 [AMIGO 451 144 oA ANTIGEN 510.05 |stai2-seim 
SS each of 37 values (0-1O,H to 100,OUF), 188 total pieces .....sssesssesssvessssesseserseven szae2s | | 22 | % | 40] 614 |ontiticrND 151 144 94 /ONIt11TR-ND _ 519.25)s1812-821M 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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API Delevan Coils and Inductors 


Series P1330 
Surface Mount 


Series $1812 Shielded —_ | 
Surface Mount Inductors (Cont.) Digiq Reel Power > i t E 
Inductors | 
Test Current Cut Tape T&R API —|—D F | 
Induct.| Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
Series $1812 Ferrite Core, +10% ; —— Maximum a (mm) a 
1.0 7.9 | 40 755 DN7932CT-ND@ 1.76 1.68 1.10}DN7932TR-ND® 325.50 /S1812R-102K 300 ~ 825 (7.62 ~ 8.26)| 105 ~ 125 (2.67 3.18) | 195 ~ 145 (3.18 ~ 3.68) a a 
1.2 7.9 | 40 725 DN1113CT-ND 1.76 1.68 1.10 |— — |$1812-122K T . = : - . 7 F (Ref sal ) - | : G (Ref sal ) 
1.5 7.9 | 40 706 DN1114CT-ND 1.76 1.68 1.10 |— — |$1812-152K od0=(0e0 (ion aa 52! 160 aes O70 ' = 
1.5 7.9 | 40 706 DN7937CT-ND® 1.76 1.68 1.10)DN7937TR-ND® 325.50 /S1812R-152K - -_ {1,02)=11-52) - (4.83) - (78) 
2.2 7.9 | 40 658 DN7940CT-ND® 1.76 1.68 1.10|DN7940TR-ND® 325.50 |S1812R-222K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .210W 
3.3 7.9 | 40 534 DN7943CT-ND® 1.76 1.68 1.10}DN7943TR-ND® 325.50 /S1812R-332K 
3.9 7.9 | 40 487 DN1119CT-ND. 1.76 1.68 1.10 |DN1119TR-ND 325.50 |S1812-392K mene ro alee 
induct. mental 
3.9 7.9 | 40 487 DN7946CT-ND@ 1.76 1.68 1.10|DN7946TR-ND® 325.50 /S1812R-392K (uH) | Resist. | Current | Current Cut Tape TAR 
47 7.9 | 40 471 DN1120CT-ND 1.76 1.68 1.10 )DN1120TR-ND 325.50 |S1812-472K +10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan 
47 7.9 | 40 471 DN7947CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7947TR-ND® 325.50 |S1812R-472K (@ 1KHz|(Ohms)| (mA) |(mA DC)|Part No. in 10 = 100 | Part No. 500 | Part No. 
5.6 7.9 | 40 447 DN7950CT-ND® 1.76 1.68 1.10)DN7950TR-ND® 325.50 |S1812R-562K 1.0 | 0.035 | 2780 1526 |DN3260CT-ND 1.87 1.79 1.16)DN3260TR-ND 480.50} P1330-102K 
6.8 7.9 | 40 408 DN7953CT-ND® 1.76 1.68 1.10}DN7953TR-ND® 325.50 /S1812R-682K 1.0 | 0.035 | 2780 1526 |DN7855CT-ND® 2.60 2.48 1.62/DN7855TR-ND@ 480.50|P1330R-102K 
82 | 7.9 | 40 372 DN7956CT-ND@ 1.76 1.68 1.10/DN7956TR-ND@  325.50|S1812R-822K 2.2 | 0.075 | 1690 | 1104 |DN7860CT-ND@ 2.60 2.48 1.62|DN7860TR-ND® 480.50) P1330R-222K 
5.6 | 0.145 | 1110 612 |DN7865CT-ND@ 2.60 2.48 1.62|DN7865TR-ND® 480.50|P1330R-562K 
i . . . ata ced ie = ie pe laNbe, 325.50 nen sas 10 0.216 | 946 564 |DN7856CT-ND@ 2.60 2.48 1.62|DN7856TR-ND@ 480.50 |P1330R-103K 
ik eee : 16 88 ae —|Sileste 22 | 0.384 | 694 | 348 |DNS276CT-ND 1.87 1.79 1.16|DN3276TR-ND 372.00] P1330-223K 
18 | 25 | 50} 301 IBNTOSBCTNDe = 1.76 1.68 1.10 (DNTOSBTRENDS 325.50 /S1812R-153K 22 | 0.384 | 694 | 348 |DN7861CT-ND® 260 2.48 1.62|DN7861TR-ND@ 480.50| P1330R-223K 
22 25 | 50 277 DN7941CT-ND@ 1.76 1.68 1.10)DN7941TR-ND® 325.50 |S1812R-223K 47 0.792 | 467 246 |DN7863CT-ND® 2.60 2.48 1.62|DN7863TR-ND® 480.50|P1330R-473K 
33 2.5 | 50 258 DN7944CT-ND® 1.76 1.68 1.10)DN7944TR-ND® 325.50 /S1812R-333K 68 1.020 | 384 174 |DN7866CT-ND® 2.60 2.48 1.62|DN7866TR-ND® 480.50|P1330R-683K 
a7 | 25 |50| 242 |DNT948CT-ND® 4.76 168 140/DN7948TR-ND® 325.50 /$1812R-473K 82_ | 1.380 | 362 | 150 |DN7867CT-ND@ 2.60 2.48 1.62|DN7867TR-ND@ 480.50 /P1330R-823K 
56 25 | 50 235 DN7951CT-ND@ 176 1.68 1.10/DN7951TR-ND®  325.50|S1812R-563K 100 | 1.680 | 347 132 |DN3284CT-ND 2.20 2.10 1.36/DN3284TR-ND 558.00} P1330-104K 
100 | 1.680 | 347 132 |DN7857CT-ND®@ 3.02 2.88 1.88)DN7857TR-ND@ 558.00|P1330R-104K 
68) 25 | 50) 215 og = 76 1.68 1.10 pel aataases 150 | 2.040 | 272 | 106 |DNS286CT-ND 220 210 136/— —|P1330-154K 
68 |) 25 |) 50) 215 | DNFDSSCTNDS 61.76 1.68 1.10 DNZGSSTRAND; 225.50 |$1812R-683K 150 | 2.040 | 272 | 106 |DN7859CT-ND® 3.02 288 1.88|DN7859TR-ND@ 558.00|P1330R-154K 
100 | .79 | 40 169 DN7934CT-ND® 1.76 1.68 1.10}DN7934TR-ND® 325.50 /S1812R-104K 330 | 4.800 | 179 57 |DN3290CT-ND 2.20 2.10 1.36|— — | P1330-334K 
120 | .79 | 40 163 DN7936CT-ND® 1.76 1.68 1.10)DN7936TR-ND® 325.50 /S1812R-124K 330 | 4.800 | 179 57 |DN7862CT-ND@ 3.02 2.88 1.88/DN7862TR-ND® 558.00/P1330R-334K 
180 | .79 | 40 453 DN1139CT-ND 1.76 1.68 1.10/DN1139TR-ND 325.50 |S1812-184K 470 | 6.000 | 161 41 = |DN7864CT-ND@ 3.02 2.88 1.88/DN7864TR-ND@ 558.00] P1330R-474K 
ta0 | 79 | 401453 |DN79a9CTNDe® 4.76 1.68 1.10 DN7939TR-NDe 325.50 |S1a1aR-184K 1,000 | 11.160] 105 | 22 |DN7858CT-ND@ 3.02 2.88 1.88 |DN7858TR-ND@ 558.00 /P1330R-105K 
220 | .79 | 40 149 DN7942CT-ND@ 1.76 1.68 1.10)DN7942TR-ND® 325.50 /S1812R-224K RoHS Compliant 
330 | .79 | 40 129 DN7945CT-ND® 1.76 1.68 1.10)DN7945TR-ND® 325.50 /S1812R-334K 
390 | .79 | 40 105 DN1143CT-ND 1.76 1.68 1.10 |DN1143TR-ND 325.50 |S1812-394K 7 . 
470 | .79 | 40 91 DN7949CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7949TR-ND® 325.50 |S1812R-474K Series 4922 High Current Digi Reel® 
560 | 79 | 40| 84 |ON7952CT-ND® 1.76 1.68 1.10|DN7952TR-ND® 325.50|sia12R-seax| | SUIface Mount Power Inductors 
680 | .79 | 40 79 DN1146CT-ND 1.76 1.68 1.10 |DN1146TR-ND 325.50 |S1812-684K Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a 
680 | .79 | 40 79 DN7955CT-ND@ 1.76 1.68 1.10)DN7955TR-ND® 325.50 /S1812R-684K surface mount package using an epoxy molded case. Leads 
1,000 | .25 | .40| 60 | DN7935CT-ND@ 1.76 1.68 1.10 |DN7935TR-ND@ 325.50 |S1812R-105K are pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high > 
inductance with low DC resistance. >| 950 (1.27) = 
$1812RKIT-ND@ (S1812RKIT) Series $1812 Inductor Kit ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C ¢ Current x c 
5 each of 49 values (0.10UH to 1000.0uH), 245 total pieces ........ 0... cece cece eee e eee eeeee en eee $323.40 Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient * Maximum Power LA a Sh 
RoHS Compliant Dissipation @ 85°C: .55W »* Inductance: Measured at 1V Ng ON <e 
with no DC current 
H a Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
Series P1812 Digi@Reel” 
Pa rd NS Digi Ree A B c D E (Ref. only) 
Surface Mount cr 500 (12.70) 240 (6.10) 220 (5.59) .065 (1.66) 100 (2.54) 
Power Et a on 
mall Induct. | DC | Rated | Incre- 
Inductors | Pa) a a (wH) | Resist. | Current} mental Cut Tape T&R | API 
+15% | Max. | (Max. | Current/Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) @ 1KHz | (Ohms) | Amps) | (Amps)/Part No. al 10 = 100 | Part No. 800 Part No. 
A (over terminals) B C (over terminals) D (Min.) Series 4922 Ferrite Core, +15% 
.166 ~ .190 (4.22 ~ 4.83) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) .015 (.38) 0.22 | 0.0080} 7.00 | 7.00 |DN2193CT-ND 269 256 167|— —| 4922-221. 
E F (Ref. only) G (Ref. only) 0.22 | 0.0080} 7.00 | 7.00 |DN7802CT-ND® 290 2.76 1.80|DN7802TR-ND@ 855.60) 4922R-221L 
054 ~ .078 (1.37-1.98) 118 (3.00) “066 (1.68) 0.33 | 0.0090 | 6.50 | 6.50 |DN2195CT-ND 2.69 2.56 1.67 | DN2195TR-ND 855.60 | 4922-331L 
0.39 | 0.0095 | 6.25 | 6.25 |DN2196CT-ND 2.69 2.56 1.67 | DN2196TR-ND 855.60 | 4922-391L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W. 0.47 | 0.0100 | 6.00 | 6.00 |ON2197CT-ND 2.69 2.56 _1.67 | DN2197TR-ND 855.60 | 4922-471L 
0.47 | 0.0100 | 6.00 | 6.00 |DN7817CT-ND@ 2.90 2.76 1.80) DN7817TR-ND@ 855.60 | 4922R-471L 
Incre- 0.56 | 0.0105 | 5.80 | 5.80 |DN2198CT-ND 2.69 2.56 1.67 | DN2198TR-ND 855.60 | 4922-561L 
Induct. | DC mill 0.68 | 0.0110] 5.70 | 5.70 |DN2199CT-ND 2.69 2.56 1.67 | DN2199TR-ND 806.00] 4922-681L 
(uH) | Resist. | Current | Current Cut Tape TaR 0.82 | 0.0120] 5.60 | 5.60 |DN2200CT-ND 269 256 167|— —| 4922-8211 
+10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan 1.0 | 0.013 | 5.50 | 5.50 |DN7788CT-ND® 290 2.76 1.80|DN7788TR-ND® 855.60 | 4922R-01L 
@1KHz|(Ohms)| (mA) | (mA DC) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 | Part No. 1.2 | 0.018 | 469 | 4.69 |DN2202CT-ND 269 256 167|/— —] 4922-02 
15 0.020 | 4.45 | 4.45 |DN2203CT-ND 2.69 2.56 1.67 | DN2203TR-ND 855.60 | 4922-03L 
1.0 | 0.113 ) 1050 2400 |DN7868CT-ND® 1.26 1.20 .78) DN7868TR-ND@ 232.50) P1812R-102K 18 0.021 | 434 | 4.34 \pN2204cT-ND 269 256 1.67 | DN2204TR-ND 955.60| 4922-04. 
47 | 0.401 650 1131 |DN3308CT-ND 1.26 1.20 .78| — —|P1812-472K 2.2 0.029 | 3.70 | 3.70 |DN7789CT-ND@® 2.90 2.76 1.80) DN7789TR-ND@ 855.60 | 4922R-05L 
4.7 | 0.401 | 650 | 1131 |DN7875CT-ND@ 1.26 1.20 .78| DN7875TR-ND® 232.50|P1812R-472K 27 | 0.034 | 3.41 | 3.41 |DN2206CT-ND 269 2.56 1.67 | — — | 4922-06L 
56 | 0.437 | 650 | 1060 \DN7877CT-ND® 1.26 120 .78| DN7877TR-ND@ 232.50 |P1812R-562K 3.3 | 0.038 | 3.23 | 3.23 |DN7790CT-ND® 290 276 1.80|DN7790TR-ND® 855.60] 4922R-07L 
3.9 | 0.042 | 3.07 | 3.07 |DN7791CT-ND® 290 2.76 1.80|DN7791TR-ND® — 855.60] 4922R-08L 
68 | 0472 | 600 | 990 |DNISIOCTNDS 1.26 1.20.78 — |P1812-682K 47 | 0.047 | 2.90 | 2.90 |DN7792CT-ND® 290 276 1.80) DN7792TR-ND® 855.60) 4922R-09L 
68 | 0.472 | 600 990 |DN7878CT-ND® 1.26 1.20  .78| DN7878TR-ND@ 232.50|P1812R-682K 5.6 0.051 | 2.79 | 2.79 |DN7793CT-ND® 2.90 2.76 1.80) DN7793TR-ND@ 855.60 | 4922R-10L 
40 0.608 | 550 772 |DN7869CT-ND@ 1.26 120 .78| DN7869TR-ND@ 232.50|P1812R-103K 8.2 0.063 | 2.51 2.51 |DN7794CT-ND@ 2.90 2.76 1.80 | DN7794TR-ND@ 855.60 | 4922R-12L 
10 0.071 | 2.36 | 2.36 |DN7795CT-ND@® 2.90 2.76 1.80) DN7795TR-ND@ 855.60 | 4922R-13L 
18 | 0.780) 450 | 693 |BNZBZICTNDS 1.26 1.20 .78 (DNZS7ITRND® 232.50 /P1812R-153K 15 | 0.089 | 211 | 2.11 |DN7797CT-ND® 290 276 1.80|DN7797TR-ND® — 855.60| 4922R-15L 
18 0.875 | 400 614 |DN7872CT-ND® 1.26 1.20  .78| DN7872TR-ND® 232.50|P1812R-183K 22 0.152 | 1.61 1.61 )DN7798CT-ND@ 2.90 2.76 1.80] DN7798TR-ND® 855.60 | 4922R-17L 
22 | 1.200 | 370 | 515 |DN7873CT-ND@ 1.26 1.20 .78] DN7873TR-ND® 232.50/P1812R-223K 27 | 0.179 | 1.48 | 1.48 /DN2218CT-ND = 3.07 2.92 1.90 | DN2218TR-ND 855.60 ) 4922-18L 
27 0.179 | 1.48 | 1.48 |DN7799CT-ND@ 2.90 276 1.80) DN7799TR-ND@ 855.60 | 4922R-18L 
33) 1.578) 300 | 425 |BNISIACTNDS 1.26 1.20.78 BDNIS/STR:NDe, 232.50 | P1812R-393K 33 | 0.222 | 1.33 | 1.33 [DN7800CT-ND@ 290 276 1.80/DN7800TR-ND® 855.60) 4922R-19L 
47 2.064 | 260 366 |DN7876CT-ND® 1.26 1.20 .78| DN7876TR-ND® 232.50 |P1812R-473K 39 0.315 | 1.12 | 1.12 |DN2220CT-ND 3.07 2.92 1.90|— —| 4922-20L 
6s | 3.403! 220 | 297 |pNa322cT-ND 1.26 1.20 .78| DN@322TR-ND 232.50/ p1812-683K 47 | 0.362 | 1.04 | 1.04 |DN7801CT-ND@ 2.90 2.76 1.80/DN7801TR-ND® — 855.60| 4922R-21L 
56 0.397 | 1.00 | 1.00 |DN7803CT-ND@ 2.90 2.76 1.80) DN7803TR-ND@ 855.60 | 4922R-22L 
100 | 4.320] 180 238 =| DN7870CT-ND® 1.26 1.20  .78| DN7870TR-ND® 232.50|P1812R-104K 68 0418 | 097 | 0.97 |DN7g04CT-ND@ 290 276 1.80) DN7804TR-ND® 955.60| 4922R-23L 
120 | 6.000 | 160 208 |DN3325CT-ND 1.26 1.20 .78) DN3325TR-ND 232.50) P1812-124K 82 0.604 | 0.81 0.81 |DN2224CT-ND 3.28 3.12 2.03) DN2224TR-ND 855.60 | 4922-24L 
RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 
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API Delevan Coils and Inductors Induct. Max. DC | Current Cut Tape Tar [API 
iz | Resist. ating igi-Key rice Eac! igi-Key ricing |Delevan 
; : @1KHz | Resist. | Rating | Digi-K Price Each Digi-K Pricing |Del 
Series 4922 High Current = > (wH)+15%| (Ohms) |Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. 
Surface Mount Power Inductors (Cont.) DigiqoReel 12 0.037 | 3.09 | DN3214CT-ND 4.03 3.84 2.50|DN3214TR-ND 751.44] 8532-14LTR 
15 0.040 | 2.97 | DNS215CT-ND 4.03 384 250|— —|8532-15LTR 
Induct. | DC | Rated | Incre- 15 0.040 | 2.97 | DN7827CT-ND@ 4.24 4.04 2.63] DN7827TR-ND@ 751.44/8532R-15L 
(ui) | Resist= (Current mental ie Cut Tape mu T&R | API 18 0.044 | 2.84 | DNS216CT-ND 4.03 3.84  2.50|DN3216TR-ND —751.44]8532-16LTR 
aie ies tes Guareet niu F ae ae eed peevae 18 | 0.044 | 2.84 | DN7828CT-ND@ 4.24 4.04 2.63 | DN7828TR-ND@ _751.44/8532R-16L 
2] (Ohms) EAtns})) (Anes) EettiNa: aba a 22 | 0.050 | 266 |DN7829CT-ND® 4.24 4.04 263|DN7829TR-ND® 751.44/8532R-17L 
82 | 0.604 | 0.81 | 0.81 /DN7805CT-ND@ 2.90 2.76 1.80 |DN7805TR-ND®@ 855.60 | 4922R-24L 97 0.070 | 225 | DN3218CT-ND 4.03 384 250/DN3218TR-ND  751.44/8539-18LTR 
100 | 0.672 | 0.76 | 0.76 |DN7806CT-ND® 2.90 2.76 1.80 |DN7806TR-ND@ — 855.60 | 4922R-25L 47 0104 | 184 | DN7830CT-ND® 424 404 263/DN7830TR-ND@ 751.44/8532R-21L 
120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 |DN2226CT-ND = 3.28 3.12 2.03 |— — | 4922-26L 56 | 0.130 | 1.65 | DN3222CT-ND 4.03 3.84 250/— —|8532-22LTR 
120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 |DN7807CT-ND® 2.90 2.76 1.80 |DN7807TR-ND@ — 855.60 | 4922R-26L 56 0130 | 165 | DN7S3ICT.ND® 424 404 263) DN7@3ITR-ND® 751.44|asa2R-20L 
150 | 0.998 | 0.63 | 0.63 |DN7808CT-ND® 2.90 2.76 1.80 |DN7808TR-ND@ 855.60 | 4922R-27L . ; : : : : 
68 0.145 | 1.56 | DN7832CT-ND@ 4.24 4.04 2.63] DN7832TR-ND@ 751.44/8532R-23L 
180 | 1.37 | 0.53 | 0.53 |DN2228CT-ND 3.28 3.12 2.03 |DN2228TR-ND 855.60 | 4922-28L 
82 0.152 | 1.53 | DN3224CT-ND 4.03 3.84  2.50|DN3224TR-ND 751.44] 8532-24LTR 
180 | 1.37 | 0.53 | 0.53 |DN7809CT-ND® 2.90 2.76 1.80 |DN7809TR-ND@ 855.60 | 4922R-28L too | 0208 | a0) [EBRh 
; : 7833CT-ND@ 4.83 4.60 2.99] DN7833TR-ND@ 855.60/8532R-25L 
220 | 1.58 | 0.50 | 0.50 |DN7810CT-ND® 2.90 2.76 1.80 /DN7810TR-ND®  — 855.60 | 4922R-29L 
180 | 0.362 | 0.99 | DN3228CT-ND 4.24 4.04 2.63 |DN8228TR-ND — 855.60) 8532-28LTR 
270 | V7 | O47 | 0.47 Never 228 312 2.08 ee = aeee ale 180 | 0.362 | 0.99 | DN7834CT-ND@ 4.83 4.60 2.99 | DN7834TR-ND@ _855.60|8532R-28L 
330 | 2.51 | 0.39 | 0.39 |DN2231CT-ND 3.28 3.12 2.03 |DN2231TR-ND 855.60 | 4922-31L : : als) 4. : : uli 2 : = 
330 | 251 | 039 | 0.39 |DN7811CT-ND® 290 276 1.80 |DN7811TR-ND® 855.60 | 4922R-31L 220 | 0.505 | 0.84 |/DNZSSCT-ND®, 4.63 4.60 2.09 |DN7B25TR:ND® 855.60) 8532R-29L 
390 | 273 | 0.38 | 0.38 |DN7812CT-ND@ 290 276 1.80 |DN7812TR-ND@ 855.60 | 4922R-32L 270 | 0.557 | 0.80 | DN7836CT-ND® 4.83 4.60 2.99) DN7836TR-ND® —855.60}8532R-30L 
470 | 325 | 035 | 0.35 IDN2233CT-ND 328 312 203 |— — | 4929-33. 560 1.14 | 0.56 | DN8234CT-ND 4.24 4.04 2.63 | DN3234TR-ND —855.60]8532-34LTR 
470 | 3.25 | 0.35 | 0.35 |DN7813CT-ND@ 290 276 1.80 |DN7813TR-ND@ 855.60 | 4922R-33L 560 1.14 | 0.56 | DN7837CT-ND@ 4.83 4.60 2.99 | DN7837TR-ND@ — 855.60) 8532R-34L 
680 | 4.31 | 0.30 | 0.30 |DN2235CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2235TR-ND _1041.60 | 4922-35L 680 1.50 | 0.49 | DNB235CT-ND 4.24 4.04 2.63 | DN3235TR-ND 1108.56 /8532-35LTR 
680 | 4.31 | 0.30 | 0.30 |DN7814CT-ND® 3.53 3.36 2.19 /DN7814TR-ND® 1041.60 | 4922R-35L 680 1.50 | 0.49 | DN7838CT-ND@ 4.83 4.60 2.99 | DN7838TR-ND@ 855.60)8532R-35L 
1,000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 |DN2237CT-ND 3.36 3.20 2.08 |— — | 4922-37L 1,000 | 2.30 | 0.39 | DN3237CT-ND 4.49 4.28 © 2.79|— —]8532-37LTR 
1,000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 |DN7815CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7815TR-ND® 1041.60 | 4922R-37L 1,000 | 2.30 | 0.39 | DN7839CT-ND@ 4.83 4.60 2.99] DN7839TR-ND@ 855.60/8532R-37L 
1,200 | 10.00 | 0.20 | 0.20 |DN7816CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7816TR-ND® 1041.60 | 4922R-38L 1,200 | 255 | 0.37 | DN3238CT-ND 4.49 4.28 2.79|DN3238TR-ND —855.60/8532-38LTR 
1,500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 |DN2239CT-ND 3.36 3.20__2.08 |— — | 4922-39. 1,500 | 3.00 | 0.34 |DN3239CT-ND 4.49 4.28 2.79|— —|8532-39LTR 
1,800 | 16.00 | 0.157 | 0.157 |DN2333CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2333TR-ND 1041.60 | 4922-40L 1,800 | 4.00 | 0.30 | DN3240CT-ND 449 4.28  2.79/DN3240TR-ND — 855.60/8532-40LTR 
2,700 | 23.00 | 0.131 | 0.131 |DN2335CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2335TR-ND —-1041.60 | 4922-42L 2,200 | 4.40 | 0.28 | DN3241CT-ND 4.49 4.28 2.79 | DN3241TR-ND —_855.60/8532-41LTR 
3,900 | 33.00 | 0.110 | 0.110 JDN2337CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2337TR-ND —-1041.60 | 4922-44L 2,700 | 5.80 | 0.25 | DN8242CT-ND 4.49 4.28 2.79|DN3242TR-ND 855.60 /8532-42LTR 
4,700 | 37.00 | 0.103 | 0.103 |DN2338CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2338TR-ND 1041.60 | 4922-45L 3,900 8.63 0.20 | DN3244CT-ND 449 428 2.79] DN3244TR-ND 855.601 8532-44LTR 
5,600 | 40.00 | 0.100 | 0.100 |DN2339CT-ND 3.36 3.20 2.08 | DN2339TR-ND 1041.60 | 4922-46L 5,600 11.2 0.18 | DN3246CT-ND 449 4.28 2.79 | DN3246TR-ND 855.601 8532-46LTR 
6,800 | 62.00 | 0.080 | 0.080 |DN2340CT-ND 3.53 3.36 2.19 |— — | 4922-47L 6800 | 15.0 | 0.15 | DN3247CT-ND 4.49 4.28 2.79|DN3247TR-ND —855.60/8532-47LTR 
6,800 | 62.00 | 0.080 | 0.080 |DN7818CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7818TR-ND® 1041.60 | 4922R-47L 3.200 | 208 | 013 | DN7840CT-ND® 4.83 4.60 299|DN7840TR-ND@  855.60|8532R-48L 
8,200 | 66.00 | 0.077 | 0.077 |DN7819CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7819TR-ND® 1041.60 | 4922R-48L 15,000 | 360 | o10 | DNa251CT-ND 449 4.28 279/DNG251TR-ND — 855.60/8532-51LTR 
10,000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 |DN2342CT-ND 3.53 3.36 2.19 |DN2342TR-ND —-1041.60 | 4922-49L 18000 | 400 | 009 | DNa252cT-ND 449 428 279|— —|3539-50LTR 
10,000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 |DN7820CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7820TR-ND@ 1041.60 | 4922R-49L : 
12,000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 |DN2343CT-ND 353 3.36 2.19 |— — | 4922-50L © RoHS Compliant 
22,000 | 160.00 | 0.050 | 0.050 |DN7821CT-ND@ 3.53 3.36_2.19 |DN7821TR-ND@ 1041.60 | 4922R-53L 
RoHS Compliant . 2.92 —t Fy 
sail Series SPD42 = Ni i 
: Shielded SMD 
Series 5022 Surface Mount Inductors Pp ini e a7 
ower Chokes Digi@Reel = 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated 24 (6.10), 22h “es 6.86 
in a surface mount package using an epoxy molded I iticati a i BESO ry o ‘ 
case. Operating Temperature Range: -55°C (5.59) | % Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
~ 125°C Current Rating at 90°C Ambient: 35°C L 050 7 .075, 505 (12.82) DC Curr 
Walght Mesinunis Tearane’ eee a (1.27) min. (1.90) >“ Nr . Induc- | Test | Resist. | Rating a Cut Tape oe T&R API 
tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
Dc |Current (HH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 |Part No. 
Induct, Test | Resist.) Rating) Cut Tape ~_ T&R [API 1.2 | 100 | 019 | 1.80 | DN7659CT-ND 210 2.00 1.30] DN7659TR-ND — 387.50|SPD42R-122M 
(uH) | Q | Freq. | Max. / Max. | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing / Delevan 2.2 | 100 | .023 | 1.35 | DN7660CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7660TR-ND  387.50|SPD42R-222M 
5% |Min.| (MHz) | (Ohms) | (mA) | Part No. 110 _100| Part No. 800 _| Part No. 3.3 | 100 | 032 | 1.40 | DN7661CT-ND 210 2.00 1.30] DN7661TR-ND  387.50/SPD42R-332M 
Series 5022 Phenolic Core 47 | 100 | .045 | 0.90 | DN7662CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7662TR-ND — 387.50|SPD42R-472M 
0.20] 50] 25 | 0.047 ] 2790 |DN2243CT-ND 3.28 3.12 2.03] DN2243TR-ND 967.20 [5022-201J 68 | 100 | 060 | 0.73 | DN7663CT-ND 210 2.00 1.30| DN7663TR-ND _387.50|SPD42R-682M 
oe 3 os ae hs bere 55 eit 126 Hired ae pean 10 | 100 ] .083 ] 0.58 | DN7664CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7664TR-ND  387.50|SPD42R-103M 
; ; : i ; : : H : y 12 | 1.0 | 100 | 0.53 ] DN7665CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7665TR-ND 387.50|SPD42R-123M 
39 | 33 | 7.9 | 2300 | 395 | DN2274CT-ND_252 240 1.56] DN2274TR-ND 967.20 |5022-392J 45 | 140 | 115 | 046 | DN76e6cT-ND 210 200 130! DN7666TR-ND  38750/SPD42R-153M 
Series 5022 Iron Core 18 | 1.0 | 150 | 0.42 | DN7667CT-ND 210 2.00 1.30] DN7667TR-ND  387.50/SPD42R-183M 
100 | 50 2.5 | 4.500 | 275 | DN2308CT-ND 2.98 2.84 1.85} DN2308TR-ND 967.20 |5022-104J 22 1.0 160 0.38 | DN7668CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7668TR-ND 387.50|SPD42R-223M 
27 | 1.0 | .190 | 0.35 | DN7669CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7669TR-ND  387.50|SPD42R-273M 
S 33 | 1.0 | .215 | 0.32 | DN7670CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7670TR-ND —387.50|SPD42R-333M 
eries 8532 DiGi ® 39 | 1.0 | .290 | 0.30 | DN7671CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7671TR-ND —387.50|SPD42R-393M 
D Reel 47 | 1.0 | 320 | 0.28 | DN7672CT-ND 210 2.00 1.30] DN7672TR-ND  387.50/SPD42R-473M 
Surface Mount 56 | 1.0 | 365 | 0.25 | DN7673CT-ND 210 2.00 1.30| DN7673TR-ND _387.50|SPD42R-563M 
> 050 (1.27) 68 | 1.0 | .480 | 0.22 | DN7674CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7674TR-ND —387.50|SPD42R-683M 
Power Inductors N 82 | 1.0 | 520 | 0.20 | DN7675CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7675TR-ND —387.50|SPD42R-823M 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount pack- , 100 | 1.0 | 700 | 0.12 | DN7676CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7676TR-ND — 387.50|SPD42R-104M 
age using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core allows for high aU 
inductance with low DC resistance. Operating Temperature Range: -55°C ~ a Sh S - 
125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power Ne Oe eS Series SPD62 Shielded tT] 
Dissipation at 85°C: .50W Inductance: Measured at 1V with no DC current Surface Mount 6 46 —* 
———— 3.0 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) Inductors DigiReel® L ty ae 
A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) —3o—" 1.27 5. 38" 
840 ~ .860 310 ~ .330 266 ~ .286 070 ~ .110 20 : oo at - 
(21.34 ~ 21.84) (7.87 ~ 8.38) (6.76 ~ 7.26) (1.78 ~ 2.79) (5.08) This low cost power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring 
small size, high current capacity and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends 
itself to auto-insertion. Operating T ture Range: -55°C ~ 125°C 
Induct. |Max. DC | Current Cut Tape T&R | API ee ee ee ae eee 
@1 KHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan DC Curr. 
(uH)+15% | (Ohms) |Max.(A) | Part No. _ 1 ‘10 100 | Part No. 480 ‘| Part No. Induct.| Test | Resist. | Rating Cut Tape Ter |apl 
Series 8532 Ferrite Core, +15% (WH) | Freq. Max. | Max. | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Delevan 
1.0 | 0.009 ] 6.27 | DNS201CT-ND 3.61 3.44 2.24|/DN3201TR-ND — 751.44] 8532-01LTR + 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100) Part No. 1,500 | Part No. 
1.0 | 0.009 | 6.27 | DN7822CT-ND@ 4.24 4.04 2.63 |DN7822TR-ND@ 751.44] 8532R-01L 
42 | oo10 | 595 | DNa202cT-ND 361 344 224/DN3202TR-ND  751.44/ 9532-02LTR 1.2 | 100 | 0.040 | 3.50 /DN7959CT-ND® 1.93 1.84 1.20|DN7959TR-ND® 644.00/M |SPD62R-122M 
15 | 0.011 | 5.67 | DN3203CT-ND 3.61 344 2.24|— —] 8532-03LTR 47 | 100 | 0.070 | 2.00 |DN7960CT-ND® 1.93 1.84 1.20|DN7960TR-ND@ 644.00/M |SPD62R-472M 
= ee es eee on ar on = = ae 10 | 100 | 0.12 | 1.40 |DN7961CT-ND@ 1.93 1.84 1.20/DN7961TR-ND@ 644.00/M |SPD62R-103M 
f f 7 + f . 24 |— —] 8532-07 
33 | 016 | 470 | DN7ROaCT-ND® 424 404 263 /DN7B03TR-ND® 751.44/ 8599R-07L 22 | 1 | 0.20 | 1.00 |DN7962CT-ND® 1.93 1.84 1.20] DN7962TR-ND@ 644.00/M|SPD62R-223M 
3.9 0.017 4.56 | DN3208CT-ND 3.61 3.44 2.24 | DN3208TR-ND 751.44| 8532-08LTR 33 1 0.28 0.82 |DN7963CT-ND@ 1.93 1.84 1.20} DN7963TR-ND® 644.00/M |SPD62R-333M 
47 0.022 4.01 DN3209CT-ND 3.61 3.44 2.24 | DN3209TR-ND 751.44] 8532-09LTR 39 1 0.40 0.78 |DN7512CT-ND 1.81 1.72 1.42; — —|SPD62-393M 
47 | 0.022 | 4.01 | DN7824CT-ND® 4.24 4.04 2.63 | DN7824TR-ND@ 751.44] 8532R-09L 
se 0.004 | aed WENTESEGUNRS 424 aga 20a WANVADETRAINS) 751.44] esaoR-01 47 | 1 | 0.44 | 0.70 |DN7964CT-ND® 1.93 1.84 1.20] DN7964TR-ND@ 644.00/M|SPD62R-473M 
6s | 0026 | 369 | DNS211CT-ND 361 344 224/DN3211TR-ND  751.44/ 8532-11LTR 56 | 1 | 0.51 | 0.68 |DN7965CT-ND® 1.93 1.84 1.20] DN7965TR-ND@ 644.00/M|SPD62R-563M 
10 0.033 | 3.27 | DN7826CT-ND® 4.24 4.04 2.63 DN7826TR-ND® 751.44] 8532R-13L @ RoHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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API Delevan Coils and Inductors 
Series SPD62 Shielded 


ini ® 
Surface Mount Inductors (Cont) Digi@pReel 
oc Curr. 
Induct.| Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 
(wH) | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
+ 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. 1 10 100) Part No. 1,500 |Part No. 
68 1 0.64 0.56 | DN7966CT-ND@ 1.93 1.84 1.20)DN7966TR-ND® 644.00/M |SPD62R-683M 
120 1 0.95 0.39 | DN7518CT-ND 1.81 1.72 1.12) — — |SPD62-124M 
270 1 2.77 0.29 | DN7522CT-ND 1.81 1.72 1.12) — — |SPD62-274M 
RoHS Compliant 
Series HCT RoHS | t 
High Current Toroidal ® A k=3 — 
Inductors | =e 
SSS es 
Features: 
* Surface mount » Low profile, self-leaded Dimensions (mm) 
Specifications: Series A B Cc D 
* Frequency Range: 1KHz ~ 1MHz * Operating Temperature Range: | HCTR-3/7x | 0.615 | 0.6 | 0.37 | 05 
-30°C ~ 130°C * Materials: Meets UL94V-0 * Max. Power Dissipation | HCTR-44x | 0.665 | 0.665 | 0.4 | 0.56 
@ 25°C: HCTR-37x: 0.9W; HCTR-44x: 1.0W; HCTR-50x: 1.1W; |_HCTR-50x 0.74 0.74 | 04 | 0.63 
HCTR-68x: 1.2W « Test Frequency: 100KHz HCTR-68x_| 0.945 | 0.94 | 0.4 | 0.82 
Induc- | Max. |DC Amps to Produce 
tance DC Max. Temp. Rise Typ. 
(uH) | Resis- | from 25°C Ambient | Q | SRF | Digi-Key Price Each API Delevan 
+25% | tance ()| 25°C 55°C | Typ.|(MHz)| Part No. 100 | PartNo. 
HCTR-37x 
1.25 0025 12.3 174 32 | 260 | DN4791-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-371 
21 004 9.87 13.9 27 160 | DN4792-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-372 
2.8 .0063 7.82 11.0 27 110 | DN4793-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-373 
4.2 .0079 6.97 9.83 24| 100 | DN4794-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-374 
HCTR-44x 
2.8 .0036 11.0 15.6 83] 110 | DN4795-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-441 
4.2 0054 9.14 12.8 29] 85 | DN4796-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-442 
5.7 .0075 7.78 10.9 29) 65 | DN4797-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-443 
9.0 0114 6.28 8.87 26| 55 | DN4798-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-444 
HCTR-50x 
6.5 0066 8.56 12.0 25] 55 | DN4799-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-501 
8.4 0083 7.66 10.8 23) 45 | DN4800-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-502 
12.5 0114 6.56 9.25 23] 35 | DN4801-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-503 
17.0 017 5.37 7.58 22| 29 | DN4802-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-504 
HCTR-60x 
10.5 0062 9.39 13.2 35] 30 | DN4803-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-681 
17.6 0123 6.6 9.32 35] 24 | DN4804-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-682 
22.0 0175 5.58 7.87 30] 21 | DN4805-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-683 
29.0 025 4.66 6.57 30| 16 | DN4806-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-684 
Series SPD73/SPD74 co Te 
Shielded SMD Power \ Gi. 
Inductors | 22 
Specifications: 3.9 SPD73 ea) 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (4.7 SPD74) 
Dc Curr. 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 
tance | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(HH) | (MHz)| (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 |Part No. 
SPD73 Series 
10 100 | .067 2.50 | DN7592CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7592TR-ND 910.00 |SPD73R-103M 
15 1 091 2.00 | DN7593CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7593TR-ND 910.00 |SPD73R-153M 
18 1 14 1.80 | DN7594CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7594TR-ND 910.00 |SPD73R-183M 
22 1 19 1.75 | DN7595CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7595TR-ND 910.00 |SPD73R-223M 
47 1 36 1.16 | DN7596CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7596TR-ND 910.00 |SPD73R-473M 
56 1 AT 1.10 | DN7597CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7597TR-ND 910.00 |SPD73R-563M 
68 1 52 1.05 | DN7598CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7598TR-ND 910.00 |SPD73R-683M 
100 1 79 85 | DN7599CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7599TR-ND 910.00 |SPD73R-104M 
150 1 89 70 | DN7600CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7600TR-ND 910.00 |SPD73R-154M 
180 1 1.45 62 | DN7601CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7601TR-ND 910.00 |SPD73R-184M 
220 1 1.65 57 | DN7602CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7602TR-ND 910.00 |SPD73R-224M 
330 1 2.62 50 | DN7603CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7603TR-ND 910.00 |SPD73R-334M 
470 1 4.18 38 | DN7604CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7604TR-ND 910.00 |SPD73R-474M 
560 1 4.67 35 | DN7605CT-ND 2.73 2.60 1.69| DN7605TR-ND 910.00 |SPD73R-564M 
SPD74 Series 
10 100 | .049 2.50 | DN7606CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7606TR-ND 910.00 /SPD74R-103M 
15 1 081 2.30 | DN7607CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7607TR-ND 910.00 /SPD74R-153M 
18 1 091 2.15 | DN7608CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7608TR-ND 910.00 /SPD74R-183M 
22 1 WM 2.00 | DN7609CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7609TR-ND 910.00 /SPD74R-223M 
47 1 26 1.30 | DN7610CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7610TR-ND 910.00 /SPD74R-473M 
56 1 35 1.20 | DN7611CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7611TR-ND 910.00 /SPD74R-563M 
68 1 38 1.10 | DN7612CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7612TR-ND 910.00 /SPD74R-683M 
100 1 61 86 | DN7613CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7613TR-ND 910.00 |SPD74R-104M 
150 1 88 70 | DN7614CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7614TR-ND 910.00 |SPD74R-154M 
180 1 98 68 | DN7615CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7615TR-ND 910.00 |SPD74R-184M 
220 1 1.17 60 | DN7616CT-ND 2.73 2.60 1.69} DN7616TR-ND 910.00 |SPD74R-224M 
330 1 1.86 50 | DN7617CT-ND 2.73 2.60 1.69} DN7617TR-ND 910.00 |SPD74R-334M 
470 1 3.01 40 | DN7618CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7618TR-ND 910.00 |SPD74R-474M 
560 1 3.62 .37_ | DN7619CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7619TR-ND 910.00 |SPD74R-564M 
1,000 1 6.0 26 | DN7620CT-ND 2.73 2.60 1.69| DN7620TR-ND 910.00 |SPD74R-105M 


Series SPD125/SPD127 


Shielded SMD 


courant 


(2) 12. 


Rol | 


° 
_— 


F 

Power Inductors _ 7 ae Wo 

Specifications: Di Reel 6.0 SPD125 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C ee (8.0 SPD127) 

oc Curr. 

Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R |API 

tance | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 

(WH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. i 10 100 | Part No. 500 | Part No. 

SPD125 Series 
10 100 | .055 4.00 | DN7621CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7621TR-ND 558.00 | SPD125R-103M 
15 1 065 3.30 | DN7622CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7622TR-ND 558.00 | SPD125R-153M 
18 1 .070 3.00 | DN7623CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7623TR-ND 558.00 | SPD125R-183M 
22 i 075 2.80 | DN7624CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7624TR-ND 558.00 | SPD125R-223M 
33 1 095 2.10 | DN7625CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7625TR-ND 558.00 | SPD125R-333M 
39 i 105 2.00 | DN7626CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7626TR-ND 558.00 | SPD125R-393M 
47 1 15: 1.80 |DN7627CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7627TR-ND 558.00 | SPD125R-473M 
56 1 135 1.60 | DN7628CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7628TR-ND 558.00 |SPD125R-563M 
68 1 170 1.50 |DN7629CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7629TR-ND 558.00 | SPD125R-683M 
82 1 -190 1.40 |DN7630CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7630TR-ND 558.00 | SPD125R-823M 
100 1 210 1.30 | DN7631CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7631TR-ND 558.00 | SPD125R-104M 
120 1 .250 1.10 | DN7632CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7632TR-ND 558.00 |SPD125R-124M 
150 1 300 1.00 | DN7633CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7633TR-ND 558.00 |SPD125R-154M 
180 i 350 .90 | DN7634CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7634TR-ND 558.00 | SPD125R-184M. 
220 1 420 80 | DN7635CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7635TR-ND 558.00 | SPD125R-224M 
330 1 600 70 |DN7636CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7636TR-ND 558.00 | SPD125R-334M 
820 1 1.65 45 | DN7637CT-ND 3.02 2.88 1.88] DN7637TR-ND 558.00 | SPD125R-824M 
1,000 1 2.00 40 | DN7638CT-ND 3.02 2.88 1.88] DN7638TR-ND 558.00) SPD125R-105M 
SPD127 Series 

47 100 | .022 6.80 | DN7639CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7639TR-ND 596.75 | SPD127R-472M 
10 100 | .040 5.40 | DN7640CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7640TR-ND 596.75 | SPD127R-103M 
15 1 048 4.50 | DN7642CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7642TR-ND 596.75 | SPD127R-153M 
18 1 052 3.90 | DN7643CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7643TR-ND 596.75 | SPD127R-183M 
22 1 055 3.60 | DN7644CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7644TR-ND 596.75 | SPD127R-223M 
27 1 .060 3.40 | DN7645CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7645TR-ND 596.75 | SPD127R-273M 
33 1 065 3.00 | DN7646CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7646TR-ND 596.75 | SPD127R-333M 
39 1 .080 2.80 | DN7647CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7647TR-ND 596.75 | SPD127R-393M 
47 1 -100 2.50 | DN7648CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7648TR-ND 596.75 | SPD127R-473M 
56 1 120 2.30 | DN7649CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7649TR-ND 596.75 | SPD127R-563M 
68 1 -140 2.10 | DN7650CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7650TR-ND 596.75 | SPD127R-683M 
82 1 170 1.90 | DN7651CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7651TR-ND 596.75 | SPD127R-823M 
100 1 .220 1.70 | DN7652CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7652TR-ND 596.75] SPD127R-104M 
120 1 .250 1.60 | DN7653CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7653TR-ND 596.75] SPD127R-124M 
150 1 320 1.40 | DN7654CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7654TR-ND 596.75] SPD127R-154M 
220 1 390 1.20 | DN7655CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7655TR-ND 596.75] SPD127R-224M 
330 1 620 1.00 | DN7656CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7656TR-ND 596.75] SPD127R-334M 
470 1 .980 80 | DN7657CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7657TR-ND 596.75 | SPD127R-474M 
1,000 1 1.54 62 | DN7658CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7658TR-ND 596.75 | SPD127R-105M 

Series SDS130 a 

ShieldedSMD |__| 4o 

Power Chokes - ~ 

Specifications: | ; 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C a7 ar} ZAI 

* Core Material: Ferrite , 

oc Curr. 

Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R API 

tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing )Delevan 

(HH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. i 10 100 | Part No. 1,000 |Part No. 

2.2 100 | .045 3.5 | DN7524CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7524TR-ND = 378.00) SDS130R-222N 
3.0 100 | .062 3.0 | DN7525CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7525TR-ND 378.00) SDS130R-302N 
3.9 100 | .070 2.8 | DN7526CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7526TR-ND 378.00) SDS130R-392N 
47 100 | .078 2.5 | DN7527CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7527TR-ND 378.00) SDS130R-472N 
6.8 100 | .100 2.2 | DN7528CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7528TR-ND 378.00) SDS130R-682N 
10 1 145 2.0 | DN7529CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7529TR-ND 378.00) SDS130R-103M 
22 1 30 1.3. | DN7530CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7530TR-ND  378.00|SDS130R-223M 
33 1 A5 1.1 | DN7531CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7531TR-ND 378.00|SDS130R-333M 
47 1 65 80 | DN7532CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7532TR-ND 378.00) SDS130R-473M 
68 1 80 70 | DN7533CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7533TR-ND  378.00|SDS130R-683M 
100 1 1.40 .60 | DN7534CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7534TR-ND = 378.00) SDS130R-104M 
150 1 1.80 50 | DN7535CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7535TR-ND  378.00)SDS130R-154M 
330 1 3.60 30 | DN7536CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7536TR-ND 378.00) SDS130R-334M 
470 1 5.10 .20 | DN7537CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7537TR-ND = 378.00) SDS130R-474M 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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j Series DC630 High Current [& -—16.0— Hole f 
API Delevan Coils and Inductors (cont) ele ale names RoHS 488 Sow 
Series SDS680 Feat Insulated ferrite bobbin protected with 7 © }s 
. eatures: ¢ Insulated ferrite Dobbin protected wi a 
Shielded SMD flame retardant polyolefin sleeve * Center hole allows for mechanical jt : 
y 
oan ® mounting Specifications: » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C x Fis'os a 
Power Chokes DigiReel (-55°C ~ 80°C @ full rated current) * Power Dissipation at 80°C: 1.0W 1 1% 
Specifications: 
: ARR sane ry Nom. Ind. Max. Max. DC 
pet a aids Ranige: AG 85:0 tag Induc- |Toler-| Current | Resis- | Dim. B | Digi-Key Price Each API Delevan 
. tance (WH) | ance |Rating (A) | ance (Q) | (mm) | Part No. i 10 50 Part No. 
rete pe | curr. 1.0 |+20%) 14.0 .003 | 12.45 | DN4758-ND 3.89 333 278 | DC630R-102M 
tance Resist. | Rating Cut Tape T&R [API 15 |#20%) 13.5 .004 | 12.45 | DN4763-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-152M 
(uH) | SRF | Max. | Max. | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Delevan 22 |+20%| 12.8 .005 | 12.45 | DN4768-ND 389 3.33 278 | DC630R-222M 
2#20% | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 110100 | Part No. 2,000 | Part No. 27 |+20%] 12.8 .005 | 12.45 | DN4771-ND 389 3.33 278 | DC630R-272M 
1.0 | 250 | .040 | 3.0 |DN7538CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7538TR-ND 372.40/M | SDS680R-102M 3.3 |#20%| 12.8 .005 | 12.45 | DN4774-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-332M 
1.5 | 125 | .045 | 2.8 |DN7539CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7539TR-ND 372.40/M |SDS680R-152M 39  |+20%] 12.3 .006 | 12.45 | DN4777-ND 389 3.33 2.78 | DC630R-392M 
22 | 120 | .050 | 1.8 | DN7540CT-ND 1.418 1.12 .73 |DN7540TR-ND 372.40/M |SDS680R-222M 47 |+20%| 117 .007 | 12.45 | DN4780-ND 3.89 333 278 | DC630R-472M 
33 | 120 | 055 | 1.6 | DN7541CT-ND 1418 142 .73 |DN7541TR-ND 372.40/M|SDS680R-332M 56  |#20%] 11.7 .007 | 12.45 | DN4783-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-562M 
47 | 105 | .060 | 1.4 | DN7542CT-ND 118 112 .73 |DN7542TR-ND 372.40/M|SDS680R-472M 68 |} +20% | 10.5 008 | 12.45 | DN4786-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-682M 
68 | 50 | 065 | 1.2 | DN7543CT-ND 1.18 142 .73 |DN7543TR-ND 372.40/M|SDS680R-682M Bah | [e20te| 1100 Bog | 12.45 (IDRAZSAED pee Sede 28" [SUN ReeeM 
10 | 38 | .075 | 1.0 | DN7544cT-ND 1.18 142 .73 |DN7544TR-ND 372.40/M|SDS680R-103M 10 f#10% | 9.5 010 | 12.45 ) DN4759-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-103K 
15 | 33 | .090 | .80 |DN7S545CT-ND 1.18 112 .73 |DN7545TR-ND 372.40/M|SDS680R-153M 12 |#10%| 9.4 O11 | 12.45 OC ENe $18 444 3.70 | DCB30R-123K 
22 | 25 | 110 | .70 | DN7546CT-ND 118 112 .73 |DN7546TR-ND 372.40/M |SDS680R-223M 15 fate) 809 05 | 1 Oe mB ade. 28.708 | 'DGRI0R bok 
33 | 20 | 190 | .60 | DN7547CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7547TR-ND 372.40/M | SDS680R-333M a gil ieee 02 | 11.68 One pl Aad — 210) | Dubsne et 
22 |+10%| 6.26 .025 | 11.68 | DN4769-ND 518 444 370 | DC630R-223K 
47 | 20 | 230 | .50 | DN7548CT-ND 1.18 112 .73 |DN7548TR-ND 372.40/M|SDS680R-473M 
68 | 15 | 290 | .40 |DN7549CT-ND 1.18 112 .73 |DN7549TR-ND 372 oe SDS680R-683M a td ie 480, | 1.18 Re See a ea red 
, : : ae ; 33 | 410%] 4.95 .040 | 10.92 | DN4775-ND 518 444 370 | DC630R-333K 
400 | 10 | .480 | .30 |DN7550CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7550TR-ND 372.40/M |SDS680R-104M a9 |wto%| 449 ‘oso | to.e7 NBNGetn ais’ add 3.700 | sCRaDR9aK 
150 | 9 | 590 | .26 | DN7S551CT-ND 1.18 142 .73 |DN7551TR-ND 372.40/M)SDS680R-154M 47 \ato%! 3.98 ‘062 | 12.19 | pNaze1-ND 518 444 3.70 | DC630R-473K 
2200 | 6 | 770 | .22 | DN7552CT-ND 118 1.12 .73 |DN7552TR-ND 372.40/M|SDS680R-224M 56 |+10%| 3.77 ‘069 | 12.19 | DN4784-ND 518 444 370 | DC630R-563K 
330 | 5 | 140 | 20 | DN7553CT-ND 1.418 1.12 .73 |DN7553TR-ND 372.40/M |SDS680R-334M 68. |410%| 3.57 ‘077 | 12.19 | pNa787-ND 518 444 3.70 | DC630R-683K 
470 4 1.80 19 | DN7554CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7554TR-ND 372.40/M | SDS680R-474M 82 +10% 3.44 083 12.19 | DN4790-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-823K 
680 | 3 | 220 | 18 | DN7555CT-ND 1418 1.12 .73 |DN7555TR-ND 372.40/M |SDS680R-684M 100 |+10%) 3.21 .095 | 12.19 | DN4760-ND 518 4.44 3.70 | DC630R-104K 
4,000] 2 | 340 | 15 |DN7556CT-ND 148 1.12 .73 |DN7556TR-ND 372.40/M |SDS680R-105M 120 f+10%| 3.12 100 | 12.19 | DN4762-ND 518 444 370 | DC630R-124K 
1500) 2 | 4.20 | 12 |DN7557CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7557TR-ND 372.40/M |SDS680R-155M 150 |+10%] 2.97 111 | 12.19 | DN4765-ND 518 4.44 370 | DC630R-154K 
2,200| 2 | 850 | 10 | DN7558CT-ND 1.18 112 .73 |DN7558TR-ND 372.40/M|SDS680R-225M 180 [210%] 2.80 125 | 12.19 | DN4767-ND 518 444 370 | DC630R-184K 
3,300} 1 | 11.0 | .08 |DN7559CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7559TR-ND 372.40/M |SDS680R-335M 220 |#10% | 2.42 168 | 11.94 | DN4770-ND 518 4.44 3.70 | DC630R-224K 
4700} 1 | 13.9 | .06 |DN7560CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7560TR-ND 372.40/M |SDS680R-475M 270 |+10%| 2.09 225 | 11.43 | ON4773-ND 518 4.44 3.70 | DC630R-274K 
6800} 1 | 25.0 | .04 | DN7S561CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7561TR-ND 372.40/M|SDS680R-685M 330 10%) 1.72 315) 11.43 | DN4776-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-334K 
10,000) 0.8 | 328 | .02 | DN7Se2cT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7562TR-ND 372.40/M |SDSesoR-106M 390 |s10%| 1.66 | 342 | 12.19 RAE 5.18 4443.70 | DCEOR-394K 
470 |+10%] 1.58 377. | 12.19 | DN4782-ND 518 444 370 | DC630R-474K 
560 |+10%) 1.52 408 | 12.19 | DN4785-ND 518 444 370 | DC630R-564K 
Series SDS850 680 |+10%] 1.42 468 | 12.19 | DN4788-ND 518 444 370 | DC630R-684K 
Shielded SMD 
Power Chokes DigiReel°® Series DC780 
Specifications: High Current k 1.79 (20.06) - 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C rae ql . T -195 
* Core Material: Ferrite Power Line Chokes 823 (4.95) -w Nf 
Mechanical Configuration: Ferrite bobbin pro- (20.90) A 
oc Curr. tected with a flame retardant polyolefin sleeve. | ms 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R |API Center hole allows for mechanical mounting. t Hole-4/40 screw 
tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan Se eee ee akong rewbereuure: a epee 
(WH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 7 : 
22 | 100 | .040 | 250 | DN7563CT-ND 1.22 116 .76| DN7563TR-ND  406.00|SDS850R-222N Nom. | Max. | Max. Rated API 
3.9 | 100 | .055 | 210 | DN7564CT-ND 1.22 116 .76| DN7564TR-ND 406.00] SDS850R-392N Induct. | DCR Current | Dimension A | Digi-Key Price Each Delevan 
5.6 | 100 | 065 | 1.95 | DN7S6SCT-ND 1.22 1.16 .76| ON7565TR-ND 406.00] spsas0R-562N CCL) (Ces) |__|) cutter ee Oe art No: 
82 | 100 | 080 | 1.75 | DN7566CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7566TR-ND 406.00] SDS850R-822N Series DC780, +15% 
jo | 4 | 100 | 1.50 | DN7567CT-ND 1.22 146 .76| DN7567TR-ND  406.00| SDS850R-103M 10 | 0.003 114 | 620(15:748) | DN7841-NDe 403 3.45 2.88 | DC780R-102L 
42 | 4 | 120 | 1.40 | DN7568CT-ND 1.22 116 .76| DN7568TR-ND  406.00| SDS850R-123M 39 | 0.005 41.4 | 620 (15.748) | pN24o7-ND 403 345 2.88 | D780-a921 
15 | 4 | 140 | 1.30 | DN7569CT-ND 1.22 146 .76| DN7569TR-ND  406.00| SDS850R-153M ell sane i 500115748) (ee jigs Sauer a8 lnapenseek 
18 | 1 | a60 | 1.20 | DN7570cT-ND 1.22 1.16 .76| DN7570TR-ND 406.00| SDS850R-183M 3 ; 4 | 620 (15.748) Z ; go: 288) DG7E0 9 
22 1 | 180 | 1.10 | DN7571CT-ND 1.22 146 .76| DN7571TR-ND 406.00] SDS850R-223M 8.2 0.007 114 | .620 (15.748) | DN7854-ND@ 4.03 345 2.88 | DC780R-822L 
27 | 1 | 200 | 1.00 | DN7572cT-ND 1.22 1.16 76] DN7572TR-ND 406.00] SDS850R-273M Series DC780, +10% 
33 | 1 | 240 | 920 | DN7573CT-ND 1.22 116 76] DN7573TR-ND 406.00] SDS850R-333M 40 G08 114 | 620(15.748) | DN7842-NDe ag. dea sae. pevannsinac 
39 | 1 | 260 | 840 | DN7574CT-ND 1.22 146 76] DN7574TR-ND 406.00] SDS850R-393M 
47 | 1 | 280 | .750 | DN7575CT-ND 122 1.16 .76| DN7575TR-ND 406.00 SDS850R-473M te Maceo 11.4 | 620(15.748) Tee eS S02 Abe 8.89, | DOEORTI AIK 
56 1 .380 | .680 | DN7576CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7576TR-ND 406.00] SDS850R-563M 22 0.019 72 -630 (16.002) ) DN2416-ND 5.39 4.62 3.85 | DC780-223K 
68 | 1 | 440 | 600 | DN7577CT-ND 1.22 1416 76] DN7577TR-ND 406.00] SDS850R-683M 22 0.019 72 .630 (16.002) | DN7847-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-223K 
82 1 550 540 | DN7578CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7578TR-ND 406.00] SDS850R-823M 33 0.029 55 546 (13.868) | DN7850-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-333K 
400 | 1 | .600 | 500 | DN7579CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7579TR-ND 406.00) SDS850R-104M 56 71085 = "625 (15.875) | DN7852-NDe ag, shea Bae | DCTADRSSOSK 
120 | 1 | 750 | .450 | DN7580CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7580TR-ND 406.00) SDS850R-124M 
150 | 1 | 900 | 400 | pN7581CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7581TR-ND 406.00 spsgsoR-154M oor | eee 4.0 | -598'(15.062) (ReaD BGG 62". <8:85,) DGZBOR-104K 
180 | 1 | 1.05 | .350 | DN7582CT-ND 1.22 146 .76| DN7582TR-ND 406.00] SDS850R-184M 120 | 0.090 4.0 593 (15.062) | DN2425-ND 5.39 4.62 3.85 | DC780-124K 
220 | 14 1.18 | .300 | DN7583CT-ND 1.22 116 .76| DN7583TR-ND  406.00| SDS850R-224M 150 0.098 4.0 593 (15.062) | DN7845-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-154K 
270 1 1.40 270 | DN7584CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7584TR-ND 406.00] SDS850R-274M 180 0.110 40 593 (15.062) | DN7846-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-184K 
330 | 1 | 1.80 ] .240 | DN7585CT-ND 1.22 1416 .76| DN7585TR-ND 406.00] SDS850R-334M op | 0480 28 "593 (15.062) | DN7848-NDe Bag: 46s: as: DOTAORSDBAK 
390 | 1 | 240 | .220 | DN7S86CT-ND 1.22 116 .76| DN7586TR-ND 406.00] SDS850R-394M 
470 | 1 | 225 | .200 | DN7S87CT-ND 1.22 116 .76| DN7587TR-ND 406.00 SDS850R-474M 380 | 0.805 1.6 | 590 (14.906) OT ee D9. ihGe 3.85 | DG78OR 334K 
560 | 1 | 3.00 | 180 | DN7S588CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7588TR-ND  406.00| sDsasoR-5e4M 470 | 0.855 1.6 | 690 (14.986) (oese Zar 5.99 462, 3.85 / DC780-474k 
680 | 14 3.40 | 170 | DN7589CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7589TR-ND  406.00|SDS850R-684M 560 0.388 1.6 590 (14.986) | DN7853-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-564K 
820 | 1 | 4.00 | .160 | DN7590CT-ND 1.22 116 .76| DN7590TR-ND 406.00] SDS850R-824M 2200 | 1.540 08 590 (14.986) | DN7849-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-225K 
4,000] 1 | 5.00 | 150 | DN7591CT-ND 1.22 146 .76| DN7591TR-ND 406.00] SDS850R-105M © RoHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Series CM9900 PC Mount 
Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating at 80°C Ambient: 40°C Rise 
Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 

Notes: (1) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted (2) Windings balanced 
within 1% 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series CM6296 Surface Mount 
Common Mode Chokes 


Features: 
¢ Flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals Specifications: Operating Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C * Maximum Power Dissipation @ 25°C: 2.5W « Inductance Test Frequency: 1KHz 


21.3 }-— 18.8 
4 eee [- yi 1 
#1 iv 3 : i 1 
i as 1.0 17.0 
5.33] 22:10 1 * 3 TIC6 dg maa 
y 5 u L2 64 Sq.--[7 7 4.4 + 
a] lesa? 
5 . b- 22.9 —| 
26.87 10.74=15.08 2 3 
Inductance Current API 
Induc- | Maximum | Max. DC (uH) Rating Max. Digi-Key Price Each Delevan 
jtance +25%| Current Resis- Digi-Key Price Each API Delevan L1 or L2 (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 
(uH) Rating (A)| tance (Q) Part No. 10 100 | Part No. 
25 20 014 DN4724-ND 12.15 10.41 6.94 | CMé296R-253 820 1 BNE ashe) 420 3.60 2.40 | ©M9900-824 
50 20 .014 DN4728-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-503 
100 19 .016 DN4719-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-104 
150 19 .016 DN4721-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-154 . 
200 17 .016 DN4723-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-204 Series CM6149 
300 15 020 DN4726-ND 1215 10.41 6.94 | CM6296R-304 Surface Mount Low Profile Common 
450 13 .024 DN4727-ND 1215 10.41 6.94 | CM6296R-454 . 
650 "1 .030 DN4729-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-654 Mode Chokes / Isolation Transformers 
1000 7 -050 DN4720-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-105 Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 
1500 5 090 DN4722-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-155 Power Dissipation @ 25°C: .200W 
2500 44 162 DN4725-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-255 
:250 (6.35)- 
oie 200" Ih jl 
. : 5.08) 
Series CM6460 Surface Mount RoHS (6.38)-4 pies. 100 ities, 
Common Mode Chokes 400 KG 54. (1.52) (0.64) 4 See 
Features: * Excellent coplanarity of terminals Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ (10.16) 300 ma — 100 . = 
105°C * Maximum Power Dissipation at 25°C: .605W »* Test Frequency: 10kHz 7 62) (2-54) 
1-10.16-+ on + F] L2 uu 
fa 
© 1-12.44» 4991 | 300 (7.62) 
- 
#1 7.37 L2 ALA |_:400 (10.16) | 3 6 62 
42) 3 2 Finish 
F43.46— eel 3.17 Finish 
Inductance | Max. Rated API 
Induc- Rated |Maximum +25% (uH) | DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 
tance RMS Cur- DCR Price Each API Delevan LiorL2 | (Ohms) (Amps DC) Max.} Part No. 1 10 100 | Part No. 
#25% (WH) |_rent (A) (9) 1 10 100__| PartNo. 68 .020 2.0 DN42145-ND@ 12.53 10.74 7.16 | CM6149R-683 
a0 70 Sede) OM cOND TSO MORO: BOBO: | soMero0k Oe 100 .030 1.6 DN42143-ND¢@ 1253 10.74 7.16 | CM6149R-104 
150 5.5 .010 DN4734-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-154 
290 50 ‘O12 DN4736-ND 4190 1020 680 | CMe460R-224 330 .090 75 DN12831-ND 1253 10.74 7.16 | CM6149-334 
330 4.0 .017 DN4738-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-334 1,500 .500 24 DN12836-ND 1253 10.74 7.16 | CM6149-155 
500 3.3 024 DN4740-ND 11.90 10.20 6.80__| CM6460R-504 2,200 .750 18 DN42144-ND@ 1253 10.74 7.16 | CM6149R-225 
750 27 .035 DN4742-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-754 
1000 2.2 .049 DN4731-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-105 RoHS Compliant 
1200 17 .068 DN4733-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-125 
1800 1.4 106 DN4735-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-185 A 
2200 14 150 DN4737-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-225 Series CM6350 
3300 85 .210 | DN4739-ND 1190 10.20 6.80 | CM6460R-335 Surface Mount Common Mode Chokes 
5000 .70 .320 DN4741-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-505 
7500 44 640 DN4743-ND 11.90 10.20 6.80 CM6460R-755 Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 
10,000 .33 .900 DN4732-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-106 Power Dissipation @ 25°C: .400W 
:350 (8.90)- 
586 .200° IL 
Series CM6560 Surface Mount Common oS (7.238)-4 6les\ ggg 
teense! . Al. i Start 
Mode Chokes = (2.54) (1.52) (0.64) 4 1 
_ e e 
t 
Features: * Excellent coplanarity of terminals Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ (12.827) 405 — .100 
105°C * Maximum Power Dissipation at 25°C: .725W * Test Frequency: 10kHZ (10.287) 42-54) L2 1 
-12.6—+ 482, t F] 
© © 405 
er Oo pase oie |4-(10.287) SO are 
7.8811 f La §)}L1 |_-505 (12.827) Finish 
e = 13.81 3 342 
-—16.0—! Finish Inductance |Maximum| _ Rated API 
+25% (uH) DCR |RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 
Induc- Rated Maximum L1 or L2 (Ohms) | (Amps) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
tance | RMSCur-| DCR | Digi-Key Price Each API Delevan 33 0.007 5.50 DN42151-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-333 
9 
=25vel HE) cent (4) a A (O) as Baro: u i) LOOMS |BRartiNe: 47 0.008 5.00 DN42154-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-473 
100 85 .005 | DN4744-ND 17:33 14.85 9.90 | CM6560R-104 68 0.010 420 DN42157-ND 952 8.16 5.44 CM6350R-683 
180 7 .007 | DN4749-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-184 
330 48 .015 | DN4752-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-334 ee pote ae, DN SND pte +818,» 15:40 | ICMESOOH I" 
500 3.6 023 | DN4754-ND 1733 14.85 +~=—-9.90_| CM@s60R-504 _ ace! 2.20 NUH 2:02 _8H16._ 9.4 CM Gaa0hced 
750 3.0 .034 | DN4756-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-754 330 0.040 1.80 DN42152-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-334 
1000 2.4 .047 | DN4745-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-105 470 0.060 1.50 DN42155-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-474 
1800 1.9 .08 DN4750-ND 17.33 14.85 9.90 CM6560R-185 680 0.090 1.20 DN42158-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-684 
oH ee po Sets ie ee a Aeceniace 1,000 0.130 0.90 DN42147-ND 9.52 816 5.44 | CM6350R-105 
5000 0.95 .240 | DN4755-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-505 1.900 0180 O78 DNE2ISND B82 OBLIG + 1844, OMBSEOR 15S 
7500 0.75 .360 | DN4757-ND 1733.14.85 9.90 | CM6560R-755 2,200 0.300 0.60 DN42150-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-225 
10,000 0.55 530 | DN4746-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-106 3,300 0.550 0.40 DN42153-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-335 
12,000 0.45 .730 | DN4747-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-126 4,700 1.050 0.25 DN42156-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-475 
15,000 0.35 1.05 | DN4748-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-156 : 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series 4426 Surface Mount Air Core Inductors 


High Q, wire wound air cores designed to operate over a wide frequency range. 
Flat cap top is suitable for automatic placement. 


Series BF Split Ferrite Suppressors for 
Round Cables 


One of the most versatile and cost effective shielding methods that can be used today is the API Delevan bisected ferrite 
cable snap assembly. The bisected styling, or familiar clamshell enclosure design, offers the ultimate in adaptability. The 
RF absorbing material interacts directly with unwanted high frequency energy and dissipates it effectively while allowing 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C . : 
data signals to pass unimpeded. 
Top I] Side Encapsulant K-H—"1 All plastic and adhesive components are UL Recognized with Flammability Ratings of UL94V-0, UL-510 or UL-746C. 
T Fi Color is black. 
7) Bottom End B + | 
RA = 4 Air mF 
I ‘ 
rc {WM 
“4 bE |--G—+| 
—-D-! Wien cov hin 0° Typical Pad Layout 
Size A Size B 
(Inch) (mm) (Inch) (mm) 
A Max. 120 3.05 -120 3.05 
B Max. 125 3.18 125 3.18 
C Max. 145 3.68 270 6.86 
D -115+.010 2.92+.25 -230+.010 5.84+.25 
E -05+.015 1.274.38 .05+.015 1.27+.38 
E -165 419 285 7.23 
G -110 2.79 110 2.79 
H -130 3.30 -130 3.30 
Il .050 1.27 -050 1.27 
J .065 1.65 185 4.69 
Cut Tape API 
Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Delevan 
Code| (nH) | Turns} Min. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Series 4426 Air Core Inductors 
2.5 +10%| 1 145 |DN7739CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7739TR-ND@} 650 231.73 | 4426R-1 
5.0 410%] 2 140 |DN7741CT-ND@® 97 .92 60 | DN7741TR-ND@} 650 231.73 |4426R-2 
459 A ‘ x Impedance (0) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each API Delevan 
A |8.025%|] 3 140 |DN7742CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7742TR-ND@} 650 231.73 |4426R-3 Fig. (@25MHz [@100MHz| A B C D L | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
12.5 +5%| 4 137 |DN7743CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7743TR-ND@} 650 231.73 |4426R-4 136 250 223 233 10 326 — | DN4715-ND 298 255 1.70 | BF2223 
18.5 +5%| 5 132 |DN7744CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7744TR-ND@} 650 231.73 |4426R-5 1 155 257 29.6 305 13 33 — | DN4716-ND 2.98 2.55 1.70 | BF2930 
22.0 +5%| 7 102 |DN7745CT-ND® 97 .92 .60 | DN7745TR-ND@} 400 142.60 |4426R-7 17 -_ 17.8 19.5 6.5 32.5 _— JDNSAND eae Be 
96 154 11.7 13 5 25  — | DN4707-ND 2.03 1.74 1.16 | BF1125-5 
28.05% 8 | 105 |DN4008CT-ND 97 .92 .60 |DN4008TR-ND | 400 ] 156.40 |4426-8 2 | 442 172 | 18 197.9 35 —|DNA7I1-ND 203 1.74 1.16 | BF1895 
B |28.045%) 8 105 |DN7746CT-ND@® 97 .92 .60 | DN7746TR-ND@} 400 142.60 | 4426R-8 139 191 117 13 35 25 — | DN4706-ND 2.03 1.74 1.16 | BF1125-3 
35.5+5%| 9 | 112 |DN7747CT-ND@ .97 .92 .60 |DN7747TR-ND@| 400 | 142.60 /4426R-9 3 | 82 146/128 147 4 25 — | DN4708-ND 1.72 1.47 98 | BF1225 
43.0 +5%| 11 | 106 |DN7740CT-ND® 97 92  .60 |DN7740TR-ND@) 400 142.60 |4426R-10 8 157 145 157 56 29 _— [DNBAGeND ete AE 98 | BF1429 
41 95 31.5 — 15 15.2 — | DN4718-ND 1.86 1.59 1.06 | BF3121 
4426RKIT-ND@ (4426RKIT) Series 4426 Inductor Kit 4 42 94 21.5 — 815 168 — | DN4713-ND 1.86 1.59 1.06 | BF2123 
5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces............. cece cece cece eects e eee eeeees $147.00 50 107 21.5 — 815 19.7 — | DN4714-ND 1.86 41.59 1.06 | BF2125 
RoHS Compliant 51 103 30.5 — 114 17.7 — | DN4717-ND 1.86 1.59 1.06 | BF3024 
5 126 174 186 — 9 31 35.2) DN4712-ND 217 1.86 1.24 | BF1835-9 


Series SMB 2.5 Surface Mount Shield Beads 


High resistivity ferrite material eliminates the need to insulate windings. 


Flexible Ferrite Absorbent Tubing 


Lead wire is plated copper. Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Di Reel’ 
F Features: ¢ Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) » High 
193 -460 (11.68) electrical resistance (106to 108) » Easy and fast to process * Extremely flexible * Six sizes to chose from 
L | 4 (4.90) hr _ Mi * Can be incorporated into the over-molding process on cable assemblies * Eliminates the task of soldering 
| braid * Effectively eliminates EMI and RFI problems on internal and external power, data and signal lines 
a =a Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C »* Length: 1 meter 
265 (6.73) 29 (7.37) | ” bere 9 7 
<a ' - >| 
+7075 i .178 (4.52) Inside Outside Typical 
f ¥ (1.91) 056 Diameter Diameter Impedance (0) | Digi-Key Price Each API Delevan 
.185 rea 095 (1.42) (mm) (mm) @100MHz __| Part No. il 10 100 | Part No. 
(4.70), 4-82) (2.41) 1 IC sl 075 (1.91) 18 29 140 DN41988-ND 19.53 16.74 11.16 | FFAT32 
i 09 (2.28) Min: 4 5 138 DN41989-ND 20.62 1767 _—«*11.78 | FFATS4 
5 6.5 132 DN41990-ND 46.41 39.78 26.52 | FFAT65 
Minimum Impedance (Ohms) 6 9 134 DN41991-ND 84.14 72.12 48.08 | FFAT96 
API Delevan 70 100 150 220 | Ide Max. | DCR Max. 7 11 137 DN41992-ND 104.69 89.73 59.82 | FFAT117 
Part No. Turns MHz MHz MHz MHz (Amps) (Ohms) : 10 14 149 DN41993-ND 125.86 10788 71.92 | FFAT1410 
SMB2.5-1 21/2 210 385 400 375 9.5 0.005 
SMB2.5-2 2 1/2 NA 490 635 650 9.5 0.005 
Flexible Ferrite Absorbent Material 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing API Delevan Features: » Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) ° Effective 
Part No. 10 50 100 Part No. 700 Part No. in preventing resonance and suppressing coupling »* Ultra thin (.25mm through 2.5mm) * High electrical 
DN7957CT-ND 92 715 60 DN7957TR-ND 249.55 SMB2.5R-1 resistance (106 to 108 ohms) * Extremely flexible 
DN7958CT-ND 92 15 60 DN7958TR-ND 249.55 SMB2.5R-2 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Sheet Sheet 
Series 4221 Surface Mount Size Thickness | Adhesive | Impedance | Digi-Key Price Each API Delevan 
Filt B d 7 (mm) (mm) Backing | @ 100MHz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
iter beads ——] 0.25 Yes 55 DN41994-ND 14.141 12.09 8.06 | FFAMO25-1*1*T 
Specifications: * Operating Temperature Range: Tea 0.6 No 58 DN41995-ND 10.33 8.85 5.90 | FFAMO6-1*1 
Pee eae pve basis se maxim 1 4 0.6 Yes 58 DN41996-ND 11.76 10.08 6.72 | FFAMO6-1*1*T 
‘ p Ee BEE am 1.0 No 60 | DN41997-ND 1281 10.98 7.32 | FFAM10-1*1 
ranslantineeld 1.0 Yes 60 _| DN41998-ND 14.21 12.18 8.12 | FFAMI0-1*1°T 
Impedance (9) Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing API Delevan 100 x 100 1.5 No 61 DN41999-ND 19.11 16.38 10.92 | FFAM15-1*1 
(@25MHz|@100MHz| ABC D__E | PartNo. 110 100 500 Part No. 15 Yes 61 DN42000-ND 20.55 17.61 11.74 | FFAM15-1"1*T 
2S 8 | ee zo | we |e [oneman 255) zie oe [reo 
29 42 |55 297 35 15 1.25|DN4704CT-ND 55 520 33.80 100.75 |4221R-3 20 Yes cm 2) ETD SiGi sages, sens. ERAMed | Py 
43 85 |89 4.75 35 1.5 1.85|DN4705CT-ND 55 5.20 33.80 100.75 |4221R-4 25 No 63 DN42003-ND 32.38 27.75 18.50 | FFAM25-1*1 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 25 Yes 63 DN42004-ND. 33.85 29.01 19.34 | FFAM25-1*1*T 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


oa WE-TPC Series — Shielded RoHS 
Midcom —wisnencok Low Profile Power Inductors ® 


Features: « Extremely low height power inductor * High current capability * High reliability and perfect soldering Applications: 
characteristics because of an integrated soldering pad * Magnetically shielded which results in a low leakage field * Portable power devices like PDA, Digital camera, PCMCIA cards and data displays * DC/DC converter * Embedded PC 
© Operating Temperature: -40°C ~ 115°C * Recommended solder profile: Reflow * Clocked power supply * Mobile data gathering, telemetric Dim. in mm 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* Wiirth Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* _| Wiirth 
(WH) Max. (0) (A) Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing Part No. (wH) Max. (0) (A) Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing Part No. 
T-Type — Fig. 1 L-Type — Fig. 6 
on 0.020 48 | 732-43214-ND 2.04 1.71 ~=—-1.45 11,500 | 682.00/M | 74402800011 12 0.03 3.0 | 732-1026-1-ND 204 171 145] 500 426.00 | 7440520012 
0.33 0.035 3.0 | 732-1322-4-ND 2.04 1.71 1.45] 1,500 | 682.00/M | 74402800033 18 0.035 26 | 732-1027-1-ND 204 171 1.45) 500 426.00 | 7440520018 
0.47 0.042 2.6 | 732-1323-4-ND 2.04 1.71 1.45] 1,500 | 682.00/M | 74402800047 25 0.04 24 | 732-1028-1-ND 2.04 171 1.45] 500 426.00 | 744052002 
0.82 0.065 2.2 | 732-1324-1-ND 2.04 1.71 1.45] 1,500 | 682.00/M | 74402800082 3.0 0.045 22 | 732-1029-1-ND 2.04 1.71 = 1.45 | 500 426.00 | 744052003 
1.0 0.085 2.2 | 732-1000-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 1,500 | _682.00/M | 744028001 3.9 0.055 2.0 | 732-1030-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 7440520039 
22 0.130 18 | 732-1001-1-ND 2.04 1.71 1.45 [1,500 | 682.00/M | 744028002 5.0 0.06 1.65 | 732-1031-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744052005 
3.3 0.210 1.3 | 732-1002-1-ND 2.04 1.71 = 1.45 | 1,500 | 682.00/M | 744028003 6.2 0.08 1.45 | 732-1032-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744052006 
47 0.300 1.15 | 732-1003-1-ND 2.04 1.71 += 1.45 | 1,500 | 682.00/M | 744028004 78 0.09 1.35 | 732-1033-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744052007 
68 0.460 0.9 | 732-1004-1-ND 2.04 «1.71 ~=—-1.45 | 1,500 | 682.00/M | 744028006 9.0 on 1.25 | 732-10341-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744052009 
10 0.740 0.7 | 732-1092-1-ND 2.04 1.71 _—*1.45'| 1,500 | _682.00/M | 744028100 10 0.13 VA | 73240354-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744052100 
ee 26 0.03 3.0 ee ee 7.59 | 400 410.00 | 744053002 
4395-414 ; r 0 | 732-1036-1- : 87) O15 .00 | 74405 
O41 0.016 5.0] 732-1925-1-ND 211 7.76 1.50 11,200 | 703.00/M 774402900011 an oo a3 WesouGeEIGM of24 tar tea | ao Toa | 7aageons 
0.33 0.028 3.2 | 732-1326-1-ND 211 1.76 1.50] 1,200 | 703.00/M | 74402900033 
aan 4.0 0.035 25 | 732-1038-1-ND 210 175 1.49] 400 385.20 | 744053004 
0.47 0.037 28 | 732-1327-1-ND 211 1.76 1.50] 1,200 | 703.00/m | 74402900047 
ee 47 0.038 24 | 732-1039-1-ND 2.24 187 1.59] 400 410.00 | 7440530047 
0.82 0.046 26 | 732-1328-1-ND 211 1.76 1.50] 1,200 | 703.00/M | 74402900082 a O04 o3 MOURN 524 47 480 400 ‘40.001 | 7ad0ea005 
1.0 0.064 25 | 732-1086-1-ND 2.11 1.76 ‘1.50 | 1,200 | _703.00/M | 744029001 : : : : : : : 
22 0.410 | 1.9 | 732-1087--ND 2.11 1.76 1.50 | 1,200 | 703.00/M | 744029002 oe oot | oe eae er 18) 400 qg0a | ragesh0s 
33 0.155 1.55 | 732-1088-1-ND 241 1.76 1.50} 1,200 | 703.00/M | 744029003 : : : : : : : 
10 0.07 1.5 | 732-1043-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 400 410.00 | 744053100 
47 0.210 1.2 | 732-1089-1-ND 2.11 1.76 = 1.50 | 1,200 | 703.00/M | 744029004 
12 0.08 1.46 | 732-1044-1-ND 224 187 1.59] 400 410.00 | 744053120 
68 0.380 1.0 | 732-1090-1-ND 2.11 1.76 = 1.50 | 1,200 | 703.00/M | 744029006 Sea 
0 01500 os eeeeHeOM 211 476 10/1200 7oa.00m | 7aaqot00 15 0.4 1.38 | 732-1045-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 400 410.00 | 744053150 
- - __ - : - 18 on 1.25 | 732-10461-ND 224 187 1.59 400 410.00 | 744053180 
S-Type — Fig. 3 22 0.12 1.15 | 732-1047-1-ND 224 187 159) 400 410.00 | 744053220 
15 0.047 1.75 | 732-1005-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031001 o7 0.16 1.05 | 732-1048-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 400 410.00 | 744053270 
25 0.058 1.45 | 732-1006-1-ND 192 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031002 33 0.19 90 | 732-1049-1-ND 224 1.87 1.59 400 410.00 | 744053330 
3.6 0.085 1.38 | 732-1007-1-ND 192 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031003 47 0.25 82 | 732-1050-1-ND 2.24 -—s-1.87, «1.59 | 400 410.00 | 744053470 
47 0.105 1.2 | 732-1008-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031004 68 0.35 62. | 732-1051-1-ND 2.24 1.87 7.59 | 400 410.00 | 744053680 
6.8 0.156 85 | 732-1009-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031006 400 0.48 ‘45 | 732-1052-1-ND 294 1.87 4.59 | 400 410.00 | 744053101 
10 0.205 74 | 7321010-1-ND 1.92 1.60 —‘1.36 | 1,000 639.00 | 744031100 XL-Type — Fig. 8 
15 0.285 62 | 732-1011-1-ND 1.92 1.60 —1.36 | 1,000 639.00 | 744031150 ee 
22 | o4so | st | 7az-toret-no 1.92 1.60 136 1,000) 639.00 742031200 | | | | “oo | 72 | radosatno 249 208 77 |1000 | &31.00| radoesoots 
33 0.660 42 | 7321013-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031330 22 0.015 6.2 | 732-1055-1-ND 249 208 1.77 | 1,000 831.00 | 7440650022 
47 1.0 39) 732-10141-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031470 33 0.02 53 | 732-1056-1-ND 249 208 1.77 | 1,000 831.00 | 7440650033 
100 24 25 | 73210157-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,000 639.00 | 744031101 47 0.023 46 | 732-1057-1-ND 2.49 2.08 __1.77 | 1,000 831.00 | 7440650047 
M-Type — Fig. 4 68 0.033 42 | 732-1058-1-ND 249 208 1.77 | 1,000 831.00 | 7440650068 
1.0 0.030 27 | 732-1016-1-ND 1.85 155 1.32] 800 592.80 | 744042001 8.2 0.037 3.8 | 732-1059-1-ND 249 2.08 1.77 | 1,000 831.00 | 7440650082 
18 0.050 | 2.35 | 732-10171-ND 185 155 1.32] 800 592.80 | 7440420018 10 0.053 3.0 | 732-1060-1-ND 249 208 1.77 | 1,000 831.00 | 744065100 
27 0.06 2.03 | 732-1018-1-ND 185 1.55 1.32 | 800 592.80 | 7440420027 15 0.09 22 | 732-1061-1-ND 249 208 1.77 | 1,000 831.00 | 744065150 
33 0.065 1.95 | 732-10191-ND 185 155 1.32] 800 592.80 | 744042003 22 0.135 1.8 | 732-1062-1-ND 2.49 2.08 ~—_—‘1.77 | 1,000 831.00 | 744065220 
3.9 0.075 1.82 | 732-1020-1-ND 185 155 1.32 | 800 592.80 | 7440420039 33 0.18 16 | 732-1063-1-ND 249 208 177 | 1,000 831.00 | 744065330 
47 0.082 1.72 | 732-1021-1-ND 1.85 155 1.32] 800 592.80 | 744042004 47 0.23 1.4 | 732-1064-1-ND 249 2.08 = 1.77 | 1,000 831.00 | 744065470 
56 0.09 1.64 | 732-1022-1-ND 1.85 4.55 4.32 | 800 592.80 | 744042005 56 0.27 1.25 | 732-1065-1-ND 2.49 2.08 1.77 | 1,000 831.00 | 744065560 
68 01 15 732-1023-1-ND 1.85 4.55 1.32 | 800 592.80 | 744042006 68 0.3 1.2 732-1066-1-ND 2.49 2.08 1.77 | 1,000 831.00 | 744065680 
8.2 0.135 14 732-1024-1-ND 1.85 1.55 1.32 | 800 592.80 | 744042008 82 0.42 1 732-1067-1-ND 2.49 2.08 1.77 | 1,000 831.00 | 744065820 
10 0.15 1.3 | 732-1025-1-ND 1.85 1.55 ‘1.32 | 800 592.80 | 744042100 100 0.47 1.0 | 732-1068-1-ND 249 208 177 | 1,000 831.00 | 744065101 
MH-Type — Fig. 5 120 0.56 .90 | 732-1069-1-ND 249 208 1.77 | 1,000 831.00 | 744065121 
12 0.020.) 31 |732-10031-ND 204 171 145) 500 426.00 | 7440430012 150 0.68 85 SANOUGENDM 2.49 2.08 1-77 | 1,000 831.00 | 744065151 
18 0.025 27 | 732-1094-1-ND 2.04 1.71 +145 | 500 426.00 | 7440430018 XLH-Type — Fig. 9 
22 0.028 25 732-1095-1-ND 2.04 171 1.45 | 500 426.00 | 7440430022 1.5 0.0075 7.2 732-1071-1-ND 2.88 2.40 2.04 | 800 920.00 | 7440660015 
27 0.03 235 | 732-1096-1-ND 2.04 171 1.45 | 500 426.00 | 7440430027 2.2 0.0105 6.7 | 732-1072-1-ND 2.88 2.40 2.04 | 800 920.00 | 7440660022 
33 0.035 2415 | 732-1097-1-ND 2.04 171 1.45 | 500 426.00 | 744043003 3.5 0.015 5.8 732-1073-1-ND 2.88 2.40 2.04 | 800 920.00 | 7440660035 
5.0 0.022 49 | 732-10741-ND 288 240 2.04] 800 920.00 | 744066005 
39 0.06 1.72 | 732-1098-1-ND 2.04 «1.71 +~=—«*1.45 | 500 426.00 | 7440430039 
47 0.07 | 1.55 | 732-1099-1-ND 204 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744043004 ae a a eae a a i ee a ee 
56 0.085 1.38 | 732-1100-1-ND 204 171 1.45] 500 426.00 | 744043005 B : -1076-1- : . : , 
6.8 0.09 13 | 73241011-ND 2.04 1.71 = 1.45 | 500 426.00 | 744043006 1 0.05 3.2 eetOmeENO® =6288 6240 62.04 | 800 920.00 | 744066150 
Gaye 22 0.075 25 | 732-1078-1-ND 288 240 2.04] 800 920.00 | 744066220 
8.2 04 1.25 | 732-1102-1-ND 2.04 1.71 ‘1.45 | 500 426.00 | 744043008 
33 0.112 21 | 732-1079-1-ND 288 240 2.04) 800 920.00 | 744066330 
10 O11 1.19 | 732-11031-ND 2.04 171 1.45 | 500 426.00 | 744043100 ae 
47 0.16 1.75 | 732-1080-1-ND 288 ~=-2.40 2.04 | 800 920.00 | 744066470 
12 0.125 112 | 732-11041-ND 2.04 4.71 ~— 1.45 | 500 426.00 | 744043120 
68 0.216 15 | 732-1081-1-ND 288 240 204 | 800 920.00 | 744066680 
15 0.15 1.03 | 732-1105-1-ND 204 171 1.45] 500 426.00 | 744043150 
eee 100 0.3 1.2 | 732-1082-1-ND 288 240 2.04 | 800 920.00 | 744066101 
18 0.16 98 | 732-1106-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744043180 
Ps nee aos MSO 204 171  148| 500 296 00'| 744048990 150 0.47 1.0 | 732-1083-1-ND 288 240 2.04 | 800 920.00 | 744066151 
: : ! : ! s 220 0.74 75 | 732-1084-1-ND 288 240 2.04 | 800 920.00 | 744066221 
33 0.230 82 732-1108-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744043330 330 1.0 60 732-1085-1-ND 2.88 2.40 2.04 | 800 920.00 | 744066331 
47 0.280 75 | 732-1109-1-ND 2.04 1.71 = 1.45 | 500 426.00 | 744043470 | = 
68 0.400 63 | 732-1110-1-ND 2.04 171 1.45) 500 426.00 | 744043680 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
100 0.600 | 51 SPAN 2.04 1711.45 | 800 426.00 | 744043101 | 732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit) . $126.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1483 


Nidcom 


Features: ¢ Flat wire coil for low loss 
at high frequency « Low stray field 
¢ Extremely low profile design * Extremely 
low core loss allows design optimization 
for high ripple currents * Current capability 
up to 65A * Operating temperature: -40°C 
~ 155°C * Recommended solder profile: 
Reflow ¢ Inductance Tolerance: +20% 


Applications: ¢ Graphic cards * Laptops 


WE: 


WURTH ELEKTRONIK 


WE-HCA Series — High Current Flat Wire 


SMD Inductors 


RoHS 


commune 


® 


Dim. in mm 


¢ Industrial computers * Motherboards 

¢ High current switching regulators * High 

temperature electronics »* Polyphase 

switching regulators 

Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth 
(nH) Max.(mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. (mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 4.70 7.70 13 732-1128-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551470 
0.19 0.72 29 732-1112-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 744355019 6.00 9.00 12 732-1129-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551600 
0.47 1.30 6 732-1114-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 744355047 7.30 6.40 13 732-1137-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551730 
0.90 1.90 94 732-1115-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 744355090 9.20 8.40 12 732-1138-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551920 
1.40 2.80 22 732-1116-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 7443550140 11.30 10.00 ch) 732-1139-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551111 
2.30 4.50 17.5 | 732-1117-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 7443550230 13.00 12.50 10 732-1140-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551131 
3.20 6.50 16 732-1118-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 7443550320 15.40 16.00 9 732-1141-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551151 
4.80 12.00 af 732-1119-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 7443550480 Fig. 3 
6.00 15.00 9.5 | 732-1120-1-ND 4.60 3.84 3.26 | 400 843.60 | 7443550600 0.15 0.72 25 732-11424-ND¢ 4.15 347 2.95 | 800 7329.60 | 744355215 
Fig. 2 0.30 1.30 22 732-1130-1-ND 4.15 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 744355230 

0.20 0.43 32 732-1121-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 744355122 0.56 1.80 20 732-1131-1-ND 415 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 744355256 
0.47 0.80 30 732-1122-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 744355147 1.00 3.80 16 732-1132-1-ND 4.15 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 7443552100 
0.82 1.20 7 732-1123-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 744355182 1.50 5.70 14 732-1133-1-ND 4.15 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 7443552150 
1.30 2.00 25 732-1124-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551130 2.00 8.00 1 732-1134-1-ND 4.15 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 7443552200 
2.00 3.00 23 732-1125-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551200 2.80 13.00 9.5 732-1135-1-ND 415 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 7443552280 
2.80 3.80 19 732-1126-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551280 4.30 17.00 8.0 732-1136-1-ND 4.15 3.47 2.95 | 800 1329.60 | 7443552430 
3.70 5.30 7 732-1127-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551370 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + +30% Tolerance 


WE-HC Series — High Current Flat 
Wire SMD Inductors 


RoHS) 


commune 


® 


Features: ¢ Flat wire coil for low loss at high frequency * Low stray field * Extremely low profile design * Extremely low 
core loss allows design optimization for high ripple currents »* Current capability up to 40A * Operating temperature: 
-40°C ~ 155°C * Recommended solder profile: Reflow » Inductance Tolerance: +20% Applications: * Graphic cards 
¢ Laptops » Industrial computers * Motherboards «* High current switching regulators » High temperature electronics 
« Polyphase - switching regulators 


Dim. in mm 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* _| Wiirth Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* _| Wiirth 
(uH) Max. (mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. (mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 1.10 3.80 15 | 732-1157-1-ND 3.51 293 249 | 1,000] 1172.00 | 744314110 
0.13 1.05 22 | 732-1143-1-ND 3.26 © 2.72 =. 2.31 | 1,500 | 1086.00/M | 744310013 1.50 5.20 13 | 732-1158-1-ND 3.51 2.93 2.49 / 1,000 | 1172.00 | 744314150 
0.24 24 18 732-1144-1-ND 3.26 272 2.31 | 1,500 | 1086.00/M | 744310024 2.00 7.00 11.5 | 732-1159-1-ND 3.51 2.93 2.49 | 1,000 1172.00 | 744314200 
0.52 3.8 14 | 732-1145-1-ND 3.26 »=— 2.72 =. 2.31 | 1,500 | 1086.00/M | 744310055 3.30 11.6 9 732-1160-1-ND 3.51 2.93 2.49 | 1,000 1172.00 | 744314330 
0.95 65 11 | 732-1146-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 1,500 | 1086.00/M | 744310095 4.90 17.00 6.5 | 732-1161-1-ND 3.51 293 249 | 1,000] 1172.00 | 744314490 
1.15 9 85 | 732-1147-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 1,500 | 1086.00/M | 744310115 65 25.00 6 | 732-1162-1-ND 3.51 ~—«2.93 2.49 | 1,000 | _ 1172.00 | 744314650 
2 14 6.5 | 732-1148-1-ND 3.26 ~—-2.72 2.31 | 1,500 | 1086.00/M | 744310200 Fig. 4 
Fig. 2 0.16 0.56 25 | 732-1163-1-ND 4.41 3.68 += 3.13 | 700 1285.90 | 744325016 
0.68 3.5 17 | 732-1149-1-ND 3.32. 2.77.—-2.36 | 1,000 | 1108.00) 744311068 0.40 0.77 24 | 732-1164-1-ND 4.41 368 3.13 | 700 1285.90 | 744325040 
15 78 11 | 732-1150-1-ND 3.32. 2.77 2.36 | 1,000 | 1108.00 ) 744311150 0.72 1.65 22 | 732-1165-1-ND 4.41 «= 3.68 ~=—3.13 | 700 1285.90 | 744325072 
22 11.5 9 | 732-41511-ND = 3.32, 2.77 2.36 | 1,000 1108.00 | 744311220 1.20 2.00 20 | 732-1166-1-ND 4.41 368 3413) 700 1285.90 | 744325120 
3.3 18 65 | 732-1152-1-ND = 3.32 2.77 2.36 | 1,000 | 1108.00 | 744311330 1.80 4.00 16 | 732-1167-1-ND_ 4.41 3.68 ~—3.13 | _700 1285.90 | 744325180 
47 20 8 | 732415341-ND 3.32 2.77 2.36 | 1,000 | __ 1108.00 | 744311470 2.40 5.00 14-|732-11681-ND 4.41 +368 ~—3.13 | 700 1285.90 | 744325240 
Fig. 3 3.30 6.60 12 | 732-1169-1-ND 4.41 3.68 += 3.13 | 700 1285.90 | 744325330 
0.24 1.15 20 | 732-1154-1-ND 3.51 293 249] 1,000) 1172.00 | 744314024 4.20 8.00 11 | 732-11701-ND 4.41. 3.68 = 3.13 | 700 1285.90 | 744325420 
0.47 2.00 18 | 732-1155-1-ND 351 293 249 |1,000 | 1172.00] 744314047 5.50 14.00 10 | 732-1171-1-ND 4.41 3.68 3.13 | 700 1285.90 | 744325550 
0.76 2.90 15.5 | 732-4156-1-ND 351 2.98 2.49 | 1,000 | _ 1172.00| 744314076 _| + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Trilogy of Inductors ABC of Transformers — 
Design Guide for EMC Filters, Switch Mode Application and Design Handbook 


Power Supplies and RF Circuits 


Offers professionals or enthusiasts an enormous accumulation of EMC knowledge. With more than 400 pages, it shows all the 
relevant components, principles of filter circuits, and more than 150 applications. Consists of 3 main sections and is complimented 
by basic principles and an alphabetical keyword index. The components chapter is based on commercially available components 
and common interference suppression techniques are presented. The various components are examined in regard to their potential 
applications as well as their design advantages and disadvantages. The filter circuits chapter provides the reader with information on 
the basic principles of filtering, on various circuitry techniques, and on the layout of filter circuits. However, the heart of the Trilogy 
of Inductors is the applications chapters with over 150 industry specific practical examples. This chapter offers layout designs, 


simulation models, and circuitry examples for every industry. 


732-1414-ND (744002). 


1484 (1091) 


$100.80 


for Transformer Design 


This application and design handbook is a practical guide for selecting suitable 
transformers for the respective application. The 140 page textbook delivers a 
detailed insight into the functionality of transformers. There is also an overview 
about the qualities of the transformers and their applications. The book includes a 
free simulation software program for fly-back topologies. 


This software will calculate a suitable transformer after the parameters are entered. 


732-1415-ND (749002) ......... 00sec ces ec ees cess eeceseeneneeseeeeneseaeeeneees $50.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


bY WE-PD Series — Shielded Power SMD Inductors 
Midlcom =~ waormeteconix 


Features: * Magnetically shielded version which results in a low leakage field * High storage capacity *Low Applications: ¢ Switching regulators with low operating voltages (computer, laptop, mobile phones, pagers) 
self-losses * Highest possible current loading for SMD inductors »* Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Integrated DC/DC converter * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


* Recommended solder profile: Reflow (>86%) * Graphics cards . , ‘i 
Dimensions in mm 


DCR Rated Cut Tape DCR Rated Cut Tape 
Inductance | Max. Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth Inductance | Max. Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 

(wH) (mQ) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) (mo) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 22.0 36.00 3.37 732-1211-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 744771122 

10 | 12.00) 597 Rao §=625606 (2.13 1.82 11,000 | 852.00 | 7447789001 33.0 | 57.00 | 268 | 732-1212-1-ND 3.26 272 231 | 500 | 679.00 | 744771133 

2.2 20.00 4.02 732-1173-1-ND 2.56 2.13 1.82 | 1,000 852.00 | 7447789002 39.0 68.00 2.49 732-1213-1-ND 3.26 272 231 | 500 679.00 | 744771139 

3.3 30.00 3.42 732-1174-1-ND 2.56 2.13 1.82 | 1,000 852.00 | 7447789003 47.0 75.00 224 730-1214-1-ND 3.26 272 231 | 500 679.00 | 744771147 

470) 36.00) 280 a 5 2131.82 17,000 | 852.00 | 7447789004 560 | 110.00 | 201 | 732-1391-1-ND 326 272 231 | 500 | 679.00 | 744771156 

6.8 44.00 2.50 732-1176-1-ND 2.56 2.13 1.82 | 1,000 852.00 | 7447789006 


68.0 120.00 1.91 732-1215-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 679.00 | 744771168 
82.0 140.00 1.65 732-1392-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 744771182 
100.0 160.00 1.53 732-1216-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 679.00 | 74477120 

XL-Type — Fig. 5 


10.0 72.00 1.83 732-1177-1-ND 2.56 2.13 1.82. | 1,000 852.00 | 744778910 

12.0 98.00 1.73 732-1178-1-ND 2.56 2.13 1.82. | 1,000 852.00 | 7447789112 
18.0 140.00 1.41 732-1179-1-ND 2.56 213 1.82. | 1,000 852.00 | 7447789118 
22.0 190.00 1.38 732-1180-1-ND 2.56 2.13 1.82. | 1,000 852.00 | 7447789122 


33.0 | 240.00 | 1.22 | 732-1181-1-ND 256 213 1.82 | 1,000 | 852.00 | 7447789133 2 700, | 1200 mem Oo 277 288) 500 | 692.50 | 74477001 
39.0 | 320.00 | 1.03 | 732-1182-1-ND 256 213 1.82 [1,000] 852.00 | 7447789139 ie 600, | 1000 acco 382 277 2.38) 500 682.50 | 744770015 
47.0 | 360.00 | 085 | 732-1183-1-ND 256 213 1.82 | 1,000 | 852.00 | 7447789147 a 1200 | 1010 ee 822277 2.96 | 500 | 682.60 | 74477002 
56.0 | 470.00 | 0.84 | 732-1388-1-ND 256 213 1.82 | 1,000 | 852.00 | 7447789156 a8 1400) 800 etal 882277 286 | 500 | 692.50 | 74477003 
68.0 | 520.00 | 0.74 | 732-1184-1-ND 256 213 1.82 |1,000| 852.00 | 7447789168 47 | 1600 | 850 (Eccl 882277286 | 500 | 692.80 | 74477004 
82.0 | 690.00 | 0.69 | 732-1389-1-ND 256 243 1.82 |1,000 | 852.00 | 7447789182 64 18.00) 7.60 | 732-1222-1-ND = 3.32, 2.77 2.36 | 500 | 692.50 | 74477006 
100.0 | 790.00 | 0.62 | 732-1185-1-ND 256 213 1.82 | 1,000 | _ 952.00 | 744778920 10.0 | 22.00 | 620 Cz 86882 2.77 = 2.86 | 500 | 692.60 | 74477010 
M-Type — Fig. 2 120 | 24.00 | 590 | 732-1224-1-ND 332 277 236 | 500 | 692.50 | 744770112 
10 | 11.00 | 5.30 | 732-1186-1-ND 268 224 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779001 15.0 | 27.00 | 5.00 CZAR 863.92 2.77 = 2.86 | 500 | 692.60.) 744770115 
22 20.00 | 4.20 | 732-1187-1-ND 268 224 1.91 [1,000 | 895.00 | 7447779002 18.0 | 39.00 | 4.200 | 7321226-1-ND 3.320 2.77 2.36 | 500 | 692.50 | 744770118 
33 30.00 | 3.30 | 732-1188-1-ND 268 224 1.91 |1,000 | 895.00 | 7447779003 22.0 43.00 | 4.10 | 732-41227-1-ND = 3.32 2.77 2.38 | 500 692.50 | 744770122 
47 32.00 | 3.16 | 732-1189-1-ND 268 224 1.91 | 1,000 895.00 | 7447779004 27.0 46.00 | 3.70 | 732-1228-1-ND 3.32 277 2.36 | 500 692.50 | 744770127 
68 35.00 2.91 732-1190-1-ND 2.68 2.24 1.91 | 1,000 895.00 | 7447779006 33.0 64.00 3.20 732-1229-1-ND 3.32 2.77 2.36 | 500 692.50 | 744770133 
10.0 | 4900 | 200 | 7a21191-1-ND 268 224 1.91 |1,000 | 895.00 | 744777910 39.0 | 7290 | 3.00 | 732-1230-1-ND 332 277 236 | 500 | 692.50 | 744770139 
120 | 58.00 | 1.82 | 732-1192-1-ND 268 224 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779112 470 | 100.00 | 270 | 732-1281-1-ND 332 277 236 | 500 | 692.50 | 744770147 
18.0 | 91.00 | 150 | 732-1193-1-ND 268 224 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779118 56.0 | 110.00 | 240 | 732-1232-1-ND 332 277 236 | 500 | 692.50 | 744770156 
22.0 | 110.00 | 141 | 732-1194-1-ND 268 «©=2.24 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779122 68.0 | 140.00 | 230 | 732-1233-1-ND 332 277 236 | 500 | 692.50 | 744770168 
33.0 | 170.00 | 113 | 732-1195-1-ND 268 «©=2.24 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779133 82.0 | 160.00 | 225 | 732-1234-1-ND 332 277 236 | 500 | 692.50 | 744770182 
39.0 | 230.00 | 111 | 732-1196-1-ND 268 ©=2.24 += 1.91 | 1,000] 895.00 | 7447779139 100.0 | 220.00 | 220 | 732-1235-1-ND 3.32 277 236 | 500 | 692.50 | 74477020 
47.0 | 260.00 | 1.03 | 732-1197-1-ND 2.68 ©2.24 ~=—-1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779147 XXL-Type — Fig. 6 
56.0 | 350.00 | 093 | 732-1390-1-ND 268 224 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779156 10 560 | 1300 [73042364.NDU 403. 336 286 | 250 | 461.05 | 7447709001 
68.0 | 380.00 | 087 | 732-1198-1-ND 268 224 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779168 22 goo | 4150 (ReeMeeNOM 403 398 286 | 250 | aet95 | 74ay70a000 
82.0 | 430.00 | 084 | 732-1202-1-ND 268 2.24 1.91 | 1,000 | 895.00 | 7447779182 ae aso | 1100 [eee «403 age ane | 280 | ~ asis | 7aazz09009 
100.0 | 610.00 | 0.79 | 732-1199-1-ND 268 224 191 |1,000) 895.00 | 744777920 14 1100 | 930 [PeeEOReEENEM =403. 336 «26 | 260 | 49195 | 74avroaona 
M-Type — Fig. 3 68 | 1400 | 840 | 732-1240-1-ND 4.03 3.36 ©2.86 | 250 | 461.25 | 7447709006 


10.0 49.00 2.00 | 732-1200-1-ND 268 2.24 1.91 | 1,000 895.00 | 74477710 
22.0 110.00 1.41 732-1201-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 840.00 | 744777122 
L-Type — Fig. 4 


10.0 21.00 7.10 732-1241-1-ND 4.03 3.36 2.86 | 250 461.25 | 7447709100 
15.0 26.00 6.50 732-1242-1-ND 4.03 3.36 2.86 | 250 461.25 | 7447709150 
22.0 28.00 5.30 732-1243-1-ND 4.03 3.36 2.86 | 250 461.25 | 7447709220 


150 | 6.00 / 1050 Ciao 832606 2.72 6231 | 800 | 679.00 | 744771001 33.0 | 45.00 | 4.20 | 732-1244-1-ND 4.03 336 2.86 | 250 | 461.25 | 7447709330 
220 | 8.00 | 10.00 | 732-1204-1-ND 326 272 231 | 500 | 679.00 | 744771002 ao | seco. | 410 (EMM «nos age 2.86 | 260 | 46.05 | zaxzzoaae0 
350 | 800 | 925 | 732-1205-1-ND 326 272 231 | 500 | 679.00 | 744771003 


47.0 60.00 3.80 732-1246-1-ND 4.03 3.36 2.86 | 250 461.25 | 7447709470 
68.0 88.50 3.20 732-1247-1-ND 4.03 3.36 2.86 | 250 461.25 | 7447709680 
100.0 110.00 2.50 732-1248-1-ND 4.03 3.36 2.86 | 250 461.25 | 7447709101 


4.70 11.00 8.25 732-1206-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 744771004 
8.20 20.00 6.25 732-1207-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 744771008 
10.0 25.00 4.09 732-1208-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 74477110 

12.0 27.00 3.91 732-1209-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 744771112 
18.0 34.00 3.48 732-1210-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 679.00 | 744771118 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)................. $126.00 
732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)............ $126.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1485 


“bf =~ weE-pD2 Series — SMD Power Inductors 
Midcom 3 ~ wormetexronix 


Feature: ¢ Industry standard sizes * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended solder profile: (computer, laptop, mobile phones and pagers) * Integrated DC/DC converter * Perfectly suitable for switching 


Reflow ¢ Current capability up to 14A Applications: * Switching regulators with low operating voltage regulators with extremely high efficiency (>86%) Diniendions inti 


DCR Rated Cut Tape DCR Rated Cut Tape 
Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 
(WH) (mQ) (A) Part No. al 25 100 aty. Pricing | Part No. (uH) (mQ) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 4.70 65.00 2.50 732-1316-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745047 
1.0 49.00 4.00 | 732-1249-1-ND 1.73 1.44 4.23 11,500] 575.00/M | 7447730 5.60 78.00 2.30 | 732-1317-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745056 
18 64.00 2.70 | 732-1394-1-ND 1.73 1.44 4.23 11,500 | 575.00/M | 744773018 6.20 92.00 2.10 | 732-1318-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745062 
22 71.00 2.50 732-1250-1-ND 1.73 1.44 1.23 |1,500 | 575.00/M | 744773022 7.60 105.00 1.90 732-1319-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745076 
3.3 86.00 2.00 732-1251-1-ND 73. 1.44 1.23 |1,500 | 575.00/M | 744773033 10.00 130.00 1.60 732-1320-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745100 
47 110.00 1.82 732-1252-1-ND 1.73 1.44 1.23 [1,500 | 575.00/M | 744773047 L-Type — Fig. 4 
5.6 726.00 | 158 | 732-1395-1-ND 173 1.44 1.23 | 1,500 | 575.00/M | 744773056 1.50 20.00 | 6.00 | 732-1279-1-ND 185 1.55 1.32 ] 1,000 618.00 | 7447750150 
6.8 131.00 1.54 732-1253-1-ND 1.73 1.44 1.23 |1,500 | 575.00/M | 744773068 2.50 20.00 5.00 732-1280-1-ND 1.85 1.55 1.32 | 1,000 618.00 | 744775025A 
8.2 146.00 4.50 732-1254-1-ND 1.73 1.44 1.23 |1,500 | 575.00/M | 744773082 3.30 20.00 4.60 732-1281-1-ND 1.85 1.55 1.32 | 1,000 618.00 | 744775033A 
10.0 182.00 1.45 732-1255-1-ND 1.73 1.44 1.23 | 1,500 | 575.00/M | 74477310 4.70 30.00 3.70 732-1282-1-ND 1.85 1.55 1.32 | 1,000 618.00 | 744775047A 
12.0 210.00 1.28 732-1256-1-ND 1.73 1.44 1.23 | 1,500 | 575.00/M | 744773112 6.80 40.00 3.20 732-1283-1-ND 1.85 1.55 1.32 | 1,000 618.00 | 744775068A 
18.0 338.00 1.10 | 732-1257-1-ND 1.73 1.44 1.23 [1,500 | 575.00/M | 744773118 L-Type — Fig. 5 
22.0 370.00 1.00 | 732-1258-1-ND 1.73 1.44 1.23 [1,500 | 575.00/M | 744773122 10.0 70.00 2.30 732-1284-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 74477510 
33.0 540.00 0.86 | 732-1259-1-ND 1.73 1.44 1.23 [1,500 | 575.00/M | 744773133 12.0 80.00 2.18 732-1285-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775112 
39.0 587.00 0.77 | 732-1260-1-ND 1.73 1.44 1.23 |1,500 | 575.00/M | 744773139 18.0 100.00 1.89 732-1286-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775118 
47.0 844.00 0.68 732-1261-1-ND 1.73 1.44 1.23 | 1,500 | 575.00/M | 744773147 22.0 110.00 1.76 732-1287-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775122 
56.0 937.00 0.64 732-1262-1-ND 1.73 1.44 1.23 [1,500 | 575.00/M | 744773156 33.0 130.00 1.35 732-1288-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775133 
68.0 1117.00 0.56 | 732-1263-1-ND 1.73 1.44 1.23 [1,500 | 575.00/M | 744773168 39.0 160.00 1.25 732-1289-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775139 
M-Type — Fig. 2 47.0 180.00 1.17 732-1290-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775147 
2.2 41.00 4.60 | 732-1267-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774022 68.0 280.00 0.99 732-1291-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 744775168 
27 45.00 4.00 | 732-1396-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774027 100.0 430.00 0.77 732-1292-1-ND 1.85 1.55 1.32 500 386.00 | 74477520 
3.3 60.00 4.00 | 732-1265-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774033 XL-Type — Fig. 6 
47 71.00 3.00 | 732-1266-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774047 1.2 20.00 5.50 732-1293-1-ND 214 1.76 1.50 800 675.20 | 744776012A 
6.8 82.00 2.40 | 732-1268-1-ND 1.60 1.34 1.14 | 1,500 | 533.00/M | 744774068 2.2 20.00 5.40 732-1294-1-ND 2.11 1.76 1.50 800 675.20 | 744776022A 
10.0 100.00 2.20 | 732-1269-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 74477410 3.3 20.00 5.00 732-1295-1-ND 211 1.76 1.50 800 675.20 | 744776033A 
12.0 110.00 2.00 | 732-1270-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774112 47 40.00 4.00 732-1296-1-ND 2.11 1.76 1.50 800 675.20 | 744776047A 
18.0 150.00 1.45 732-1271-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774118 6.8 40.00 3.40 732-1297-1-ND 2.11 1.76 1.50 800 675.20 | 744776068A 
22.0 180.00 1.28 732-1272-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774122 XL-Type — Fig. 7 
27.0 200.00 1.19 | 732-1273-1-ND 1.60 1.34 1.14 | 1,500 | 533.00/M | 744774127 10.0 60.00 2.98 732-1298-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 74477610 
33.0 230.00 1.09 | 732-1274-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774133 12.0 70.00 2.72 732-1299-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776112 
39.0 320.00 0.94 | 732-1275-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774139 18.0 90.00 2.36 732-1300-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776118 
47.0 370.00 0.86 | 732-1276-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774147 22.0 100.00 2.04 732-1301-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776122 
68.0 460.00 0.64 732-1277-1-ND 1.60 1.34 1.14 |1,500 | 533.00/M | 744774168 27.0 110.00 1.95 732-1397-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776127 
100.0 650.00 0.57 | 732-1278-1-ND 1.60 1.34 1.14 [1,500 | 533.00/M | 74477420 33.0 120.00 1.78 732-1302-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776133 
MS-Type — Fig. 3 39.0 140.00 1.62 732-1303-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776139 
0.12 3.50 10.00 | 732-1307-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000) 469.00/M | 74477450012 47.0 170.00 1.45 732-1304-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776147 
0.27 5.30 7.00 | 732-1308-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 74477450027 56.0 190.00 1.36 732-1398-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 744776156 
0.56 9.50 6.50 | 732-1309-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 74477450056 68.0 220.00 1.19 732-1305-1-ND 214 1.76 1.50 500 439.50 | 744776168 
0.82 14.00 5.60 | 732-1310-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 74477450082 82.0 250.00 11 732-1399-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776182 
1.20 21.00 5.00 | 732-1311-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745012 100.0 350.00 1.02 732-1306-1-ND 2.11 1.76 1.50 500 439.50 | 74477620 
1.70 27.00 3.90 | 732-1312-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745017 |, 
220 | 36.00 | 3.60 |792-1313-1-ND 141 118 1.00 |2,000 | 469.00/M | 7447745022 | * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3.30 49.00 ) 2.80 | 732-1314-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745033 | 732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)... . $126.00 
3.90 54.00 | 270 | 73213151-ND 141 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745039 | 732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). . $126.00 


WE-PD3 Series — Shielded SMD Power Inductors 


Features: DCR | Rated Cut Tape 

* Magnetically shielded version which results in a low leakage field * Extremely low profile * Low inherent | Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 

losses * High storage capacity * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended solder profile: Reflow (uH) (0) (A) Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 

Applications: S-Type — Fig. 1 

* EMI filter * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency Dim. in mm 1.0 0.040 3.0 732-1402-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 7445101 
2.2 0.050 1.80 732-1403-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451022 
3.3 0.055 1.60 732-1404-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451033 
47 0.060 1.40 732-1405-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451047 
6.8 0.065 1.20 732-1406-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451068 
10.0 0.075 1.00 732-1407-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 7445110 
15.0 0.090 0.80 732-1408-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451115 
22.0 0.110 0.70 732-1409-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451122 
33.0 0.190 0.60 732-1410-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451133 
47.0 0.230 0.50 732-1411-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451147 

L-Type — Fig. 2 

47 0.040 2.70 732-1412-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 7445404 
6.8 0.055 2.20 732-1413-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74454068 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1486 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Mdcom WURTH ELEKTRONIK 


WE-PD4 Series — Features: * Compact Size * Current loading up to 35A « Industry standard size * Low-loss ferrite core * High storage capacity RoHs| 
¢ Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Application frequency range up to 10MHz * Recommended solder profile: Reflow ceuruser 


SM D Power Ind uctors Applications: * Noise suppression * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


Max. Rated Cut Tape Max. Rated Cut Tape 
Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 
(uH) (mo) (A) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | PartNo. (nH) (mo) (A)__| Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
S-Type — Fig. 1 XL-Type — Fig. 3 
1.0 50.0 | 290 | 732-13201-ND 141 1.18 1.00] 500 | 293.00 | 7445501 1.0 36 |) 15.0 [ezeeo7eIENDy) =6224 (1.87 1.69 | 250 | 256.25 | 74457010 
15 50.0 | 280 |732-1330-1-ND 141 1.18 1.00) 500 | 293.00 | 74455015 1.2 3.8 15.0 | 732-1358-1-ND 2.24 1.87 1.59) 250 | 256.25 | 74457012 
18 54 13.0 | 732-1359-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 256.25 | 74457018 
22 70.0 | 240 | 732-1331-1-ND 141 148 1.00 500 293.00 | 74455022 a a joo eeMeeeEND «504 187189. | 250 mee oR: | 7AdsT0F 
33 80.0 | 2.00 | 732-1332-1-ND 141 148  1.00| 500 293.00 | 74455033 o ao 30 BeONGeTINE 224 1a7 189 | 260 aee oe || 7a487048 
47 90.0 1.50 | 732-1333-1-ND 141 148 1.00 | 500 293.00 | 74455047 a a0 a5 RGOMECOMTIUN 0041. 87 150 | 20 56.05 | TAdS7OAT 
68 130.0 1.40 | 732-1334-1-ND 141 1.18 1.00 | 500 293.00 | 74455068 5.6 15.0 78 732-1363-1-ND 294 1.87 1.59 | 250 256.25 | 74457056 
10 160.0 1.20 | 732-1335-1-ND 1414 1.18 1.00 | 500 293.00 | 7445510 6.8 17.0 7.5 | 732-1364-1-ND 2.24 1.87 1.59 ] 250 256.25 | 74457068 
15 230.0 | 4.10 | 732-1336-1-ND 1.41 1418 1.00} 500 293.00 | 74455115 82 19.0 7.0 | 732-1365-1-ND 2.24 «187 = 1.59 | 250 256.25 | 74457082 
22 370.0 | 0.80 | 732-1337-1-ND 1.41 1418 1.00} 500 293.00 | 74455122 10.0 21.0 6.5 | 732-1366-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 256.25 | 7445710 
33 510.0 | 0.60 | 732-1338-1-ND 1.41. «1.18 1.00 | 500 293.00 | 74455133 12.0 28.0 55 | 732-1367-1-ND 2.24 187 159] 250 256.25 | 74457112 
47 640.0 | 0.50 | 732-13391-ND 141 148 1.00 | 500 293.00 | 74455147 15.0 35.0 5.0 | 732-1368-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 256.25 ) 74457115 
68 860.0 | 0.40 | 732-1340-1-ND 1.41 148 1.00] 500 | 293.00 | 74455168 bo i He ie pea Soe ' ie he an pee ea S 
100 12700 | 0.30 | 782-1341-1-ND 4411.18 1.00 | 600 293.00 | 7445520 an atte ee ca a eee See De, | Paani ea 
L-Type — Fig. 2 470 | 1090 | 28 | 732-1372-1-ND 224 1.87  1.59| 250 | 256.25 | 74457147 
1.0 7.0 8.60 | 732-1342-1-ND = 1.471.283 -1.05 | 600 367.80 | 7445601 56.0 116.0 2.6 | 732-13731-ND 224 187 1.59 | 250 256.25 | 74457156 
15 9.0 7.20 | 732-1343-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456015 68.0 134.0 24 | 732-13741-ND 224 1.87 1.59] 250 256.25 | 74457168 
22 11.0 | 6.50 | 732-1344-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456022 82.0 173.0 | 22 | 732-1375-1-ND 2.24 187 159] 250 256.25 | 74457182 
33 15.0 | 5.30 | 732-1345-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456033 i00.0 | 2020 | 20 |732-1376-1-ND 224 1.87 1.59 | 250 256.25 | 7445720 
47 19.0 | 5.00 | 732-1346-1-ND 1.47 «1.23 ~—-'1.05 | 600 367.80 | 74456047 X-Type — Fig. 4 
5.6 32.0 | 4.00 | 732-1347-1-ND 147 123 1.05 | 600 367.80 | 74456056 1.0 9.0 8.60 | 732-13771-ND 153 1.28 1.09] 300 210.90 | 74458001 
68 34.0 | 3.80 | 732-1348-1-ND 147 123 1.05 | 600 367.80 | 74456068 22 140 | 7.40 | 732-1378-1-ND 1.53 1.28 = 1.09 | 300 210.90 | 74458002 
8.2 40.0 3.20 | 732-1349-1-ND 147° 1.23 = 1.05 | 600 367.80 | 74456082 3.3 18.0 6.20 | 732-1379-1-ND 153 1.28 1.09 | 300 210.90 | 74458003 
10.0 45.0 | 3.30 | 732-1350-4-ND 147 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 7445610 56 20.0 | 5.30 PS21380-NDI) 1.53) 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458005 
15.0 60.0 | 290 | 732-1351-1-ND 147 1.23 1.05) 600 | 367.80 | 74456115 10 31.0 | 4.30 | 7321381-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458010 
22.0 | 950 | 260 | 732-1352-1-ND 147 1.23  1.05| 600 | 367.80 | 74456122 15 36.0 | 4.00 ezeeeg NO 1.58) 1.28 1.09) 300 | 210.90 | 745115 
22 47.0 | 3.50 | 732-1383-1-ND 153 128 1.09 300 210.90 | 74458122 
33.0 120.0 | 230 | 732-1353-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456133 a sco | 300 AORRRMINOM 453 128 1.09 | 300 >t0.90 | 74458198 
47.0 190.0 | 1.80 | 732-1354-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456147 47 360 | 260 |732-13854-ND 153 128 1091 300 21090 | 74458147 
68.0 240.0 | 4.60 | 732-1355-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456168 68 4300 | 230 |732-1386--ND 153 128 1091 300 210.90 | 74458168 
100.0 330.0 1.40 732-1356-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 367.80 | 7445620 100 190.0 1.80 732-1387-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 210.90 | 7445820 
220.0 | 780.0 | 090 | 732-1400-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456222 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


470.0 1700.0 0.60 | 732-1401-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 74456247 


732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)... $126.00 


A V, v Inductance | Tolerance Qa SRF Min. | Rpc Max. | Ipc Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt AVX 
ir A (nH) +(nH) | Typical | (GHz) (Q) (mA) Part No. 10 100 500 Oy. Pricing Part No. 
0402 Series 
Hi h-Q RE w 82 04 40 20 0.06 500 478-4191-1-ND 510 42.00 165.00 ] 5,000] 174.00/M | LO402R82BHNTR 
g > 1.0 0.4 30 20 0.15 500 478-4192-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04021ROBHNTR 
1.2 0.4 30 20 0.20 400 478-4193-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04021R2BHNTR 
SM D Ind uctors Tf > 15 04 25 18 0.20 400 478-4194-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04021R5BHNTR 
1.8 0.1 20 16 0.20 400 478-4195-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000 | 174.00/M_| L04021R8BHNTR 
Dimensions 22 0.1 20 15 0.20 400 478-4196-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04022R2BHNTR 
; imensions - (mm) 27 04 20 95 0.25 250 478-4197-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000} 232.00/M | Lo4022R7BHNTR 
Series L w T 33 0.1 20 85 0.40 250 478-4198-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000} 232.00/M | Lo4023R3BHNTR 
0402 10 058 0.35 3.9 0.4 20 8 0.45 250 478-4199-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000} 232.00/M | Lo4023R9BHNTR 
0603 7 081 061 47 0.1 20 75 0.45, 250 478-4200-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M_| L04024R7BHNTR 
: : : 5.6 0.1 20 7 0.65 200 478-4201-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000| 232.00/M | LO4025R6BHNTR 
Tis ‘Acoucl@ SiO: inductor ts ibaséd on thin ilen muliitayée 68 0.4 15 65 0.90 200 ie ee 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M_| Lo4026R8BHNTR 
technology. This technology provides a level of control on the 
lectrical and physical characteristics of th t which gi 12 02 49 10 0.04 1,000 478-4324-1-ND 638 52.50 206.25 | 3,000] 225.00/M ] LO6031R2CGSTR 
earaicicit chase cles walin a latina ie aelet We Ge 15 02 26 10 0.06 | 1,000 | 478-4325-1-ND 638 5250 206.25 | 3,000| 225.00/M | Lo6031R5CGSTR 
ana ‘4 i iiege akc arf 9 1.8 0.2 20 10 0.07 1,000 478-4326-1-ND 638 52.50 206.25 | 3,000] 225.00/M | LO6031R8CGSTR 
esighiprovides sma size), excer'ent snigit-requenicy; erormance 22 0.2 20 10 0.08 1,000 478-4328-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000] 240.00/M | LO6032R2CGSTR 
and rugged construction for reliable automatic assembly. The 27 0.2 24 9 0.08 750 478-4329-1-ND 6.80 -56.00__—-220.00 | 3,000 | 240.00/M_| L06032R7CGSTR 
Accu-L Inductor is particularly suited for the telecommunications 3.3 0.2 24 8.4 0.08 750 478-4330-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000) 240.00/M | LO6033R3CGSTR 
industry where there is a continuing trend towards miniaturization 3.9 0.2 25 6.5 0.12 500 478-4331-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000} 240.00/M LO6033R9CGSTR 
and increasing frequencies. The Accu-L Inductor meets both 47 0.2 23 55 0.15 500 478-4332-1-ND 680 56.00 220.00 | 3,000 240.00/M | LO6034R7CGSTR 
the performance and tolerance requirements of present cellular 56 0.2 26 5 0.25 300 478-4333-1-ND 680 56.00 220.00 | 3,000 240.00/M | LO6035R6CGSTR 
; : 6.8 0.2 23 45 0.30 300 478-4334-1-ND 6.80 56.00 _—-220.00 | 3,000 | 240.00/M_| LO6036R8CGSTR 
dl ea Erie of future frequencies, such 82 02 23 38 0.35 300 478-4335-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3.000| 240.00/M | LO6038R2CGSTR 
ae 2 ean ca 10 2% 28 35 0.45 300 478-4336-1-ND 765 63.00 _—«-247.50 | 3,000} 270.00/M_ | Lo603100GGSTR 
Features: 12 2% 28 3 0.50 300 478-4337-1-ND 765 63.00 ~—-247.50 | 3,000] 270.00/M | L0603120GGSTR 
*High-Q * RF Power Capability *High SRF * Low DC Resistance 15 2% 28 25 0.60 300 478-4338-1-ND 7.65 63.00 247.50 | 3,000} 270.00/M L0603150GGSTR 
+ Ultra-Tight Tolerance on Inductance *Low Profile *Rugged + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Construction 478-2948-ND ACCU-L 0402KITL1 Inductor Kit 20 each of 12 values (0402 Series). .. $206.25 
Operating / Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 478-4323-ND | ACCU-L TYPE 1600 LF Inductor Kit 20 each of 14 values (0603 Series). $221.93 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1487 


&TDK Inductors — MLK, MLF, GLC, GLF, MLG and MLZ Series 


MLK Series: Supports operating frequency bands of up to 12GHz with nominal inductance values from 1 ~ 100nH. Provides 
high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high-frequency 
ceramic and conductive materials. Because the part is non-polarized, it can be used in bulk cassette loaders. Operating 
Temperature: -25°C ~ 85°C MLF Series - Magnetic Shielded Inductor: TDK’s MLF multi-layer chip inductor combines 
high performance with the most compact design available today. MLF inductor’s multi-layer technology utilizes ferrite paste 
and electric conductor paste layered in a monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect 
closed magnetic circuit and a magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in 
disk drives, personal computers, measuring equipment, and telephone equipment. Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
GLF Series: Features: * Delivers low Rdc with high Idc * Construction supports bulk mounting Applications: Perfect coil 
for step-up circuits, step-down circuits and decoupling circuits for each set power supply circuit * Portable audio visual 
devices * Mobile communication devices * Information devices (GLF1608) * Amusement devices (GLF1608) Operating 


i@Reel” 


Temperature: -40°C ~ 105°C GLCR and GLFR Series: Features: * Delivers low Rdc with high Ide * Able to withstand high 
temperature reflows (260°C during peak) used in lead free soldering Applications: * Portable audio visual devices * Mobile 
communication devices * Information devices Operating Temperature: -40°C ~ 105°C MLG Series: Supports operating 
frequency bands of up to 10GHz with nominal inductance values from 0.6 ~ 390nH. Provides high Q characteristics. 
Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high-frequency ceramic and conductive 
materials. Operating Temperature: (MLG1005S, MLGOG03S and MLGO603Q) -55°C ~ 125°C; (MLG1608) -25°C ~ 85°C 
MLZ Series: This is a multi-layered inductor primarily designed for choking power lines. With one of the best resistance 
performance in the industry, this product delivers a significantly lower DC resistance value compared to our previous 
products. This reduces the loss at the power supply and contributes to power conservation. Applications: Choke coil to 
use for DVC, DSC, MD, power supply circuit such as various module. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Dimensions in mm 


Fig. 2 
>| ie 0.1 min. 
os! 
+ 
0.3 0.35 0.3 
max max max 
Induc- DC | Rated Tape and Induc- DC | Rated Tape and 
Induc- | tance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt Induc- | tance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt 
tance | Toler- | Freq.) Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK tance | Toler- | Freg.| Max. | Max. Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(nH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 110 100 | 15,000 | Part No. (uH) | ance |(IMHz)} (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 110 100 | 4,000 | PartNo. 
Fig. 1 — MLK0603 (0201) Fig. 4 — MLF1608 (0603) 
1.0 |+0.3nH | 100 ] 0.20] 300 | 12.0 ]445-1570-1-ND 18 1.47 11.76 ] 51.00/M | MLKOBO3L1NOS ] | 0.047] +20% | 50 | 0.20] 200 | 600 |445-1000-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M] MLF1608D47NM 
1.2 |#0.3nH | 100] 0.22 | 300 14.0 | 445-1571-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N2S 0.068} +20% | 50 | 0.30] 200 | 550 | 445-1001-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608D68NM 
1.5 |+0.3nH | 100 | 0.24] 300 | 10.0 | 445-1572-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M| MLKO6O3L1N5S | | gogo| 20% | 50 | 030] 200 | 500 |445-1002-1-ND 41 340 2720 | 119.00M| MLF1608D82NM 
1.8 |+03nH | 100 | 0.27} 300 | 10.0 | 445-1573-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N8S o1 | 210% | 25 | 035! 200 | 450 |445-1003-1-ND 41 340 2720 | 119.00/M| MLF1608DR10K 
22 |*03nH | 100 | 0.30 | 300 | 9.0 | 445-1574-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO6OSL2N2S | | g42| s10% | 25 | 0.40| 200 | 400 |445-1004-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR12K 
27 |+03nH | 100] 0.35; 300 | 85 | 445-1575-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M] MLKO603L2N7S 015| 210% | 25 | 0451 200 | 350 }44510054-ND 413.40 27.20 | 119.00m1 MuFte0spR15K 
3.3 |+03nH | 100] 0.40} 200 | 80 | 445-1576-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N3S ‘ 
0.18} +10% | 25 | 0.50] 150 | 320 | 445-1006-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR18K 
3.9 |+03nH | 100] 0.45] 200 | 8.0 | 445-1577-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N9S 39!| cigog (95° A 450 | 290 eeOR ARENA 41 3.40 2700 | 119 007M | MLFie0sDRODK 
47 |203nH| 100| 050| 200 | 7.5 | 445-1578-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L4N7S fecal ete teal eco peeaem f 80 27 ae 
5.6 |203nH | 100 | 060] 200 | 65 | 445-1579-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L5N6S mee on re i on Seaman o nae a beet Mecegeneaae 
E % | 25 | 0.75 -1009-1-ND 41 3.40 27. . 
68 | +5% | 100] 0.65 | 200 | 6.0 | 445-1580-1-ND 18 147 11.76 | 51.00/M | MLKO6O3L6N8J a 
82 | 25% | 100] 0.70) 200 | 6.0 |445-1581-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M| MLKOs03Lgn2J | | 999 | +10% ) 25 | 0.85 | 100 / 210 | 445-1010-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR39K 
to | +5% | 100! 080| 200 | 55 |445-1582-1-ND 18 147 1176 | 51.00/m | MLKO603L10NJ 047 | s10% | 25 | 0.95) 100 | 190 ]445-1011-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLFT608DR47K 
32 | 25% | 100! 100| 150 | 50 |445-1583-4-ND 18 147 11.76 | 51.00/M | MLKO6O3L12NJ 0.56} +10% | 25 | 1.05] 100 | 170 | 445-1012-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR56K 
45 | 25% | 1001 110] 150 | 45 |445-1584-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO6O3L15NJ 0.68 | +10% | 25 | 1.25] 70 | 150 | 445-1013-1-ND 41 3.45 27.56 | 120.58/M| MLF1608DR68K 
18 | 25% | 100] 130| 100 | 4.0 | 445-1585-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L18NJ 1.2 | 210% | 10 | 0.65) 50 | 110 [ERSRIOIEEENDS 413.40 27.20 | 119.00/M | MLFIG0BAIRK 
22 | 5% | 100) 1.60) 100 | 35 | 445-1586-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M| MLKO603L22NJ 15 | 210%] 10 | 070] 50 | 100 |445-1015-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608A1R5K 
1.8 | +10% | 10 | 0.85| 50 | 90 |445-1016-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608A1R8K 
TTTE De | Rated Taner 22 | 210% | 10] 100) 30 | 80 |445-1017-1-ND 41 3.40. 27.20) 119.00/N1 | MLFt608A2R2K 
Induc-| tance | Test | Res. |Current] SRF Cut Tape Reelt 27 | 210% | 10] 145] 30 | 70 |445-1018-1-ND 41 3.40 27.20) 119.00/N | MLF160842R7K 
tance | Toler- |Freq. |Max.| Max. |Min.| Digi-Key Pricing Pricing |TDK 3.3 | +10% | 10 | 1.30] 30 | 65 | 445-1019-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A3R3K 
(nH) | ance /(MHz)| (0) | (mA) |(GHz)| Part No. 1 10 100} 10,000 | Part No. 47 | 210% | 10 | 160] 30 | 55 |445-1021-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A4R7K 
Fig. 2— MLK1005 (0402) 56 | 210% | 4 | 140) 18 | 45° |445-1022-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E5REK 
72 |20.3nH] 100 10.12] 500 | 11 | 445-1456-7-ND 15 1.22 9.72) 42.53/M|MLK1005S1N2S GB) 210% | 4 |) 180) 15 | 40 eeeemaes <f) 840 27-20 | 119.00/M | MLFIGOBEGREK 
4.5 |+0.3nH] 100 |0.15| 500 | 95 | 445-1457-1-ND 151.22 ~—«9.72] 42.53/M|MLK1005S1N5S B2 | 10% | 4) 150) 10 | 85 eam 41 840 27.20 | 119.00/M | MLFIGOBEBR2K 
1.8 |+0.3nH] 100 |0.17} 500 | 8.5 | 445-1458-1-ND 151.22 9.72] 42.53/M|MLK1005S1N8S 10 | £10% | 2 | 170} 10 | 30 |445-1025-1-ND_ 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E100K 
2.2 |+0.3nH] 100 |0.18| 500 | 8 | 445-1459-1-ND 15 1.22-»«9.72|  42.53/M)MLK1005S2N2S, 15 | #10% | 1 | 150) 2 22 |445-1027-1-ND 41. 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C150K 
2.7 |+0.3nH] 100 |0.20} 500 | 7.5 | 445-1460-1-ND 151.22 ~—-9.72| 42.53/M|MLK1005S2N7S 18 | +10%) 1 | 160] 2 20 | 445-1028-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C180K 
3.3 |+0.3nH] 100 ] 0.22) 500 | 7 | 445-1461-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M|MLK1005S3N3S 22 | 210% | 1 | 1.70} 2 18 | 445-1029-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C220K 
3.9 |+0.3nH) 100 | 0.25) 400 | 6.5 | 445-1462-1-ND 15 1.22 9,72) 42.53/M| MLK1005S3N9S 27 | 210% | 1 | 180) 2 15 | 445-1030-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C270K 
4.7 |+0.3nH| 100 [0.28] 400 | 6 | 445-1463-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M] MLK1005S4N7S 33 | 10% | 1 | 2.20 2 10 | 445-1031-1-ND = 41. 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C330K 
5.6 |+0.5nH] 100 |0.30} 400 | 5.7 | 445-1464-1-ND 15 4.22 9.72] 42.53/M) MLK1005S5N6D 
6.8 |+0.5nH] 100 |0.35} 400 | 5.5 | 445-1465-1-ND 15 4.22 9.72] 42.53/M | MLK1005S6N8D mane Dc | Rated TETDEnE| 
8.2 |20.5nH] 100 [0.38] 350 | 5 | 445-1466-4-ND 15 1.22 9.72| 42.53/M|MLK1005S8N2D | | induc-| tance | Test) Res. |Current} SRF Cut Tape Reelt 
10 | +5% | 100 |0.42) 350 | 4.7 | 445-1467-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M | MLK1005S10NJ tance | Toler- | Freq.| Max. | Max. Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
12 | 45% | 100 |0.47| 350 | 4.3 | 445-1468-1-ND 115 1.22 9.72} 42.53/M)MLK1005S12NJ (uH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (MHz) |Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
15 | +5% | 100 |0.50} 300 | 4 | 445-1469-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M)MLK1005S15NJ Fig. 5 — MLF2012 (0805) 
18 _| 38% | 100 [0.60] 250 | 3.7 TRASSaIZOStEND 151.22 9.72] 42.53/M /MLKTOOSST8NS | FT OAT 20% | 50 ] 0.10] 300 | 550 |445-1032-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF2012D47NM 
22 | +5% | 100 [0.70] 200 | 35 | 445-1471-1-ND 15 1.22 9.72| 42.53/M/MLK1005S22NJ : 
0.082| +20% | 50 | 0.15} 300 | 450 /445-1034-1-ND 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF2012D82NM 
27 | +5% | 100 |0.80] 200 | 3 | 445-1472-1-ND 15 1.22 © 9.72 42.53/M|MLK1005S27NJ i 
01 | +10% | 25 | 015] 300 | 400 |445-1035-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR10K 
33 | +5% | 100 |0.90] 200 | 25 | 445-1473-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M|MLK1005S33NJ : 
0.12 | 10% | 25 | 0.20} 300 | 360 |445-1036-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR12K 
47 | +5% | 100 | 14.20] 200 | 1.8 | 445-1475-1-ND 15 «1.22» 9.72| 42.53/M|MLK1005S47NJ ois | sio% | 28 | 020 300 | 200 POCMGeMRM 41 340. 270 |t1900M | MUR2oioDRIBK 
56 | +5% | 100 | 14.30] 200 | 1.5 | 445-1476-1-ND «151.22 ~—«-9.72| _42.53/M |MLK1005S56NJ E ° : alee : : 
63) 25% 1100 11501 160 114 1 44541477-1-ND 454.9972] 42.53/M IMLK100586ang 0.22 | 210% | 25 | 0.30] 250 | 250 |445-1039-1-ND 41 3.40 27.20) 119.00/M | wLF2012DR2aK 
32 | +5% | 100 |180! 150 | 13 | 445-1478-4-ND 45 122 972) 42 5a/M|MLK1005S82NU 0.27 | 210% | 25 | 0.35] 250 | 220 |445-1040-1-ND 41 3.40 27.20) 119.,00/M | MLF20120R27K 
100 | #5% | 100 [2.20] 100 | 1.1 | 445-1479-1-ND 151.22 ——-9.72| _42.53/M|MLK1005SR10J a aoe a a at 7 pea s ae ae ne Hele 
Fig. 2 — MLF1005 (0402) oo ean : seas oe ; : 
O41 [210%] 25 0.60] 25 ] 085] 445-9502-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLFi0ospRioxt| [|2°° we 25 | 0.55 | 150 | 150 [ESSSISIENDA 41 9.40 27.20 | 119.00/M | MLF2O12DR56K 
0.12 | +10%| 25 | 0.70) 25 | 0.40) 445-3503-1-ND 605.00 40.00] 175.00/M|MLF1005DR12KT) | 0-68 | =10% | 25 | 0.60) 150 / 140 | 445-1045-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012DR68K 
0.15 | +10% | 25 |0.80) 25 | 0.35) 445-3504-1-ND 605.00 40.00] 175.00/M)MLF1005DR15KT/ | 9-82 | +10% | 25 | 0.65) 150 / 130 ]445-1046-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR82K 
0.18 | +10% | 25 |0.90} 25 | 0.32] 445-3505-1-ND 60 5.00 40.00| 175.00/M| MLF1005DR18KT 1 J 410% | 10 | 0.30) 80 ) 120 | 445-1047-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012A1ROK 
0.22 | +10% | 25 | 1.10] 25 | 0.29] 445-3506-1-ND 60 5.00 40.00| 175.00/M |MLF1005DR22KT 1.2 | 210% | 10 | 0.35) 80 | 110 | 445-1048-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A1R2K 
027 [210%] 25 [430/25 [0.26] 445-3607-4-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLFi00sDRa7KT) | 18 | +10% | 10 | 045 | 80 | 90 | 4A5-1050-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A1RBK 
0.33 | +10% | 25 |1.50| 25 | 0.23] 445-3508-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M | MLF1005DR33KT 2.2 | #10% | 10 | 050} 50 80 /445-1051-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A2R2K 
0.39] +10%| 10 |0.60} 10 |0.21| 445-3509-1-ND 60 5.00 40.00) 175.00/M|MLF1005AR39KT| | 2.7 | +10% | 10 | 055| 50 | 70 |445-1052-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012A2R7K 
0.47 | +10% | 10 |0.65} 10 | 0.19] 445-3510-1-ND 60 5.00 40.00) 175.00/M|MLF1005AR47KT| | 3.3 | +10% | 10 | 0.60] 50 | 60 /|445-1053-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012A3R3K 
0.56 | +10%| 10 |0.70} 10 |0.17| 445-3511-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLF1005AR56KT| | 4.7 | +10% | 10 | 0.70] 30 | 50 |445-1055-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M) MLF2012A4R7K 
0.68 | +10%| 10 [080) 10 |0.15| 445-3512-1-ND 60 5.00 40.00) 175.00/M|MLF1005AR68KT| | 5.6 | +10% | 4 | 060| 15 | 45 |445-1056-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E5R6K 
0.82 }+10%| 10 |0.90} 10 |0.13| 445-3513-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M| MLF1005AR82KT 68 | +10% | 4 | 065] 15 | 40 |445-1057-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF2012E6R8K 
1.0 | 210%] 10 |1.00) 10 | 0.12] 445-3514-1-ND 60 5.00 40.00) 175.00/M | MLF1005A1ROKT 10 | +10% | 2 0.80 15 30 |445-1059-1-ND .39 3.28 26.24 | 114.80/M| MLF2012E100K 
1.2 | 410% | 10 | 1.10) 10 | 0.11 | 445-3515-1-ND 60 5.00 40.00} 175.00/M | MLF1005A1R2KT 42 | 410% | 2 0.90 15 25 |445-1060-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E120K 
1.5 | +10%| 10 [1.30] 10 [0.10] 445-3516-1-ND 60 5.00 _40.00| 175.00/M| MLF1005A1R5KT 15 | «10%! 1 | 0701 5 29 | 445-1061-1-ND 41 3.40 2720) 119.00/M| MLF2012C150K 
18 [410% | 10 |155; 10 [0.09] 445-3517-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLF1005A1R8KT 18 | 210% | 1 | 080] 5 20 | 445-1062-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012C180K 
22 [210%] 10 [1.80] 10 |0.08/ 445-3518-1-ND 60 5.00 40.00 175.00/M |MLF1005A2R2KT] ¢F>-Tape and Real park number, change 1-ND to 2-ND. iesninied 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& TDK _ Inductors — mk, MLF, GLC, GLF, MLG and MLZ Series (Cont) 


Induc- DC | Rated Tape and Induc- DC | Rated Tape and! 
Induc-) tance | Test | Res. | Current) SRF Cut Tape Reelt Induc-| tance | Test | Res. | Current) SRF Cut Tape Reelt 
tance | Toler- |Freq. | Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK tance | Toler- | Freq.| Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(wH) | ance [(MHz)| (®) | (mA) | (MHz) | PartNo. 110 100 | 2,000 | PartNo. (nH) | ance |(MHz)| (®) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 10,000 | Part No. 


22 | +10% | 1 | 0.90 5 18 | 445-1063-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M ) MLF2012C220K Fig. 2— MLG1005 (0402) 


a7 | 10% | 1 | 100] 5 17 | 445-1064-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C270K 
33 | «10% | 04/110] 5 15 |445-1065-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012¢330K 0.6 |+0.2nH| 100] 04 | 1000] 10 |445-3031-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/m| mLG1005soN6c 
39 | +10% | 2 240] 4 13 | 445-1066-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012K390K 0.7 |+0.2nH| 100) 04 | 1000} 10 | 445-3032-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SON7C 
47_| 10% | 2 |270| 4 11__|445-1067-1-ND__ 393.28 26.24 — | MLF2012k470k 0.8 |+0.2nH| 100) 04 | 1000} 10 | 445-3033-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SON8C 
68 | «10% | 1 [290] 2 9 |445-1069-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/m | MLF2012C680K 0.9 |+0.2nH| 100] 04 | 1000} 10 | 445-3034-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SON9C 
100 | 10% | 1 [340] 2 7 |445-1071-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C101K 1.0 |+0.3nH | 100 | 04 | 1000 | 10 | 445-3035-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1NoS 
4.1 |#0.3nH| 100] 04 | 1000} 10 | 445-3036-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1N1$ 
ay ae arc llater ae 4.2 |#0.3nH| 100] 04 | 1000] 10 | 445-3037-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1N2s 
reac | ralerel| crises: Icurrent |HOMEKey Pilea Tape and Reet | TDK 1.3 |+0.3nH| 100] 04 | 1000] 8 | 445-3038-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1N3S 
ty || ene || fay fete | Berar 410 100 | Qty. | Pricing | Part No. 15 |+0.3nH| 100] 04 | 1000] 8 | 445-3039-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1NS5S 
Fig. 3 — GLF1608 (0603) 1.6 |+0.3nH | 100 | 0.15 | 1000 | 7 | 445-3040-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S1N6S 
1.0 | +20% | 0.17 | 125 | 445-3151-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M|GLFi608T1ROM 1.8 |+0.3nH | 100} 0.15] 900 | 8 | 445-3041-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005S1N8s 
22 | +20% | 033 | 75 | 445-3152-1-ND 22 1.92 16.80 4,000 | 84.00/M|GLF1608T2R2M 2.0 |+0.3nH | 100] 0.15] 900 | 7 | 445-3042-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S2Nos 
4.7 | +20% | 0.55 | 70 | 445-3153-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M|GLF1608T4R7M 2.2 |+#0.3nH | 100] 0.15] 900 | 6 | 445-3043-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S2N2s 
10.0 | +20% | 0.70 | 50 | 445-3154-1-ND 22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M|GLF1608T100M 24 |+03nH| 100! 015| 800 | 6 |445-3044-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/m| mLGtoossenas 
22.0 | 220% | 3.00 | 35 | 445-3155-1-ND 22 1.92 16.80 | 4,000 | 84.00/M |GLF1608T220M 27 |+0.3nH | 100 | 0.15 | 800 | 5 | 445-3045-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S2N7S 
ee ge een 1608 (0603) NEW! 3.0 |+0.3nH| 100] 02 | 800 | 5 | 445-3046-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SaNos 
1.0] 220% | 0.08 | 230 ] 445-3605-1-ND 302.50 20.00] 4,000 | 88.00/M]GLFRIGOSTIROM-LA] | 3. | no] iy | oo | goo | 5 | 4aaegoa74-n> 11 100. 875 | 38.00/{ Muctoossanas 
2.2 | +20% | 0.17 | 160 | 445-3606-1-ND  .30 250 20.00] 4,000 | 88.00/M|GLFR1608T2R2M-LR palin : sae : ‘ 
4.7 | 420% | 0.24 | 110 | 445-3607-1-ND 30 2.50 20.00 4,000 | 88.00/M/GLFRI608T4R7M-LR| | 3:6 )20.3nH | 100) 0.2 | 700 | 5 | 445-3048-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG100553N6S 
10 | +20% | 0.36 | 80 | 445-3608-1-ND 30 2.50 20.00] 4,000 | 88.00/M | GLFR1608T100M-LR 3.9 }+0.3nH | 100 | 0.2 | 700 5 | 445-3049-1-ND 111.00 8.75 | 38.00/M | MLG1005S3N9S 
22 | 220% | 1 | 50 | 445-3609-1-ND 30 250 20.00) 4,000 | 88.00/M|GLFRIG08T220M-LR| | 4.3 |+0.3nH | 100 | 0.2 | 700 | 4 | 445-3050-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S4N3S 
47__| #20% | 23 | 35 | 445-3610-1-ND 30 2.50 20.00 | 4,000 | 88.00/M|GLFRI608T470M-LR} | 47 |s03nH| 100 | 0.25| 700 | 4 | 445-3051-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S4N7S 


NEW! Fig. 5 — GLCR2012 (0805) NEW! 541 |+0.3nH | 100 | 0.25] 600 | 35 | 445-3052-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S5N1S 
1.0 | 20% | 0.09 | 490 | 445-3624-1-ND 36 3.00 24.00] 2,000 ]105.00/M/GLCR2012T1ROM-HC| | 5¢ |403nH| 100) 0.25| 600 | 35 |445-3053-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S5N6S 
2.2 | +20% | 0.2 | 350 | 445-3625-1-ND 36 3.00 24.00 2,000 | 105.00/M|GLCR2012T2R2M-HC . oe 

47 | 420% | 0.29 | 225 | 445-3626-1-ND 36 3.00 24.00/ 2,000 | 105.00/M|GLCR2012T4R7M-HC 3 ae ih ae as : pele | be ne in a hn 
10 | 420% | 0.5 | 155 | 445-3627-1-ND 36 3.00 24.00 2,000 | 105.00/M|GLCR2012T100M-HC : : : : : : 

22 | +20% | 1 | 105 | 445-3628-1-ND 363.00 24.00 | 2,000 | 105.00/M|GLCR2012T220M-HC| | 7.5 | +5% | 100] 0.3 | 500 | 3 | 445-3056-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S7N5J 
47 | +20% | 24 | 70 | 445-3629-1-ND 36 3.00 24.00 | 2,000 | 105.00/M/GLCR2012T470M-HC] | 82 | #5% | 100] 0.35) 500 | 3 | 445-3057-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005SEN2J 
100 | +20% | 4.5 | 40 | 445-3630-1-ND 36 3.00 24.00] 2,000 |105.00/M|GLCR2012T101M-HC| | 9.1 | +5% | 100) 035] 500 | 25 |445-3058-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S9N1J 


Fig. 5 — GLF2012 (0805) 10 | 25% | 100] 04] 500 | 25 |445-3059-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/MJ MLG1005S10NJ 
1.0 | 220% | 0.07 | 400 | 445-3156-1-ND 221.92 16.80] 2,000 | 84.00/M|GLF2012T1ROM 12_| 25% | 100 | 045 | 400 | 2 | 445-3060-1-ND_ 111.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S12NJ 
22 | 220% | 0.10 | 300 | 445-3157-1-ND 22 1.92 16.80 | 2,000 | 84.00/M|GLF2012T2R2M ts |as% | 100; 06 | 400 | 18 |445-3061--ND 11 1.00 8.75 | 38.00m| muGi005si5Nu 


47 | 420% | 0.24 | 200 | 445-3158-1-ND 22 1.92 16.80} 2,000 | 84.00/M|GLF2012T4R7M 
10 410% | 0.36 | 140 | 445-3159-1-ND 22 1.92 16.80} 2,000 | 84.00/M | GLF2012T100K 
22 410% | 1.00 | 100 | 445-3160-1-ND 22 1.92 16.80 | 2,000 | 84.00/M|GLF2012T220K 
47 410% | 1.70 75 445-3161-1-ND 22) 1.92 16.80 | 2,000 | 84.00/M )GLF2012T470K 


18 45% | 100) 07 350 1.5 | 445-3062-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S18NJ 
22 45% | 100) 08 350 1.3 | 445-3063-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S22NJ 
27 45% | 100) 09 300 1.2. | 445-3064-1-ND 11. 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S27NJ 


100 | +10% | 4.00 | 50 | 445-3162-1-ND 22 1.92 16.80 | 2,000 | 84.00/M|GLF2012T101K 33_| 25% | 100/ 1 | 300 | 1 [445-30651-ND 11 1.00 __ 8.75 | 38.00/M | MLG1005S33NJ 

NEW! Fig. 5 — GLF201208 (0805) NEW! 39 | 45% | 100) 12 | 250) 1 |445-3066-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/m| MLG1005S39NJ 
1.0 | #20% | 0.15 | 340 | 445-3618-1-ND 39 3.25 26.00 | 4,000 |114.00/M|GLF201208T1ROM 47 | #5% | 100} 14 | 250 | 07 | 445-3067-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S47NJ 
22 | «20% | 0.36 | 220 | 445-3619-1-ND 39 3.25 26.00 | 4,000 | 114.00/M/|GLF201208T2R2M 56 | +5% | 100) 14 | 200 | 07 |445-3068-1-ND 11 1.00 98.75 | 38.00/m| MLG1005S56NJ 
4.7 | 420% | 0.66 | 160 | 445-3620-1-ND 39 3.25 26.00 | 4,000 | 114.00/M/GLF201208T4R7M 6s | 15% | 100} 15 | 200 | 06 | 445-3069-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S68NJ 
10 | 220% | 1.1 | 130 | 445-3621-1-ND 39 3.25 26.00 4,000 |114.00/M|GLF201208T100M so | 45% 1100! 16 200 | 08 |445-a070-1-ND 11 1.00 2875 | a8.00/M| mLGtoosseoNy) 


22 £20% 26 80 445-3622-1-ND 39 3.25 26.00 | 4,000 | 114.00/M )GLF201208T220M 


47_| 20% | 5.3 | 60 | 445-3623-1-ND 39 3.25 26.00 | 4,000 |114.00/m|GLF201208T470M 100° | 25% | 100; 2 | 200) 0.5 URE 11 1.00 8.75 | 98.00/M) MLGT005SR10) 


NEW! Fig. 5 — GLFR2012 (0805) NEW! 120 | 45% | 100) 22 150 0.5 | 445-3072-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR12J 


40 | 220% | 0.058 | 300 | 445-3611-1-ND 30 250 20.00] 2,000] @8.00/M|GLFR20\2zTiROM-LR| | 192 | *5% | 100) 35 | 150 | 0.45 | 445-3073-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005SR154 
22 | +20% | 0.088 | 240 | 445-3612-1-ND 30 250 20.00 2,000 | 88.00/M/GLFR2O012T2R2M-LR| | 180 | #5% | 100) 38 | 150 | 04 | 445-3074-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR18J 
47 | #20% | 0.2 | 140 | 445-3613-1-ND 30 2.50 20.00] 2,000 | 88.00/M | GLFR2012T4R7M-LR 220 | +5% | 100} 42 | 100 | 0.35 | 445-3075-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR22J 
10 | #20% | 0.3 | 100 | 445-3614-1-ND 30 2.50 20.00 | 2,000 | 88.00/M |GLFR2012T100M-LR 270 | #5% | 100| 4.8 | 100 | 0.3 | 445-3076-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR27J 
22 | +20% | 07 | 75 | 445-3615-1-ND 30 2.50 20.00 2,000 | 88.00/M|GLFR2012T220M-LR| | 339 | 15% | 50) 7 | 50 | 028 |445-3077-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005SR33J 
47 | 420% | 1.38 | 50 | 445-3616-1-ND 30 2.50 20.00] 2,000 | 88.00/M|GLFR2012T470M-LR| | 399 | s5% | 50) 8 | 50 | 025 |445-3078-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR39J 
100 | +20% | 3 | 30 | 445-3617-1-ND 30 250 20.00) 2,000 | 88.00/M|GLFR2012T101M-LR 


Induc- DC | Rated Tape and 
Induc- DC | Rated Tape and Induc- | tance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt 
Induc- | tance | Test | Res. | Current) SRF | Cut Tape Reelt tance | Toler- |Freq.| Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing |TDK 
tance | Toler- | Freq.) Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK (nH) | ance |(MHz)/ (9) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 40 100 | 15,000 |Part No. 
(nH) | ance |(MHz)| (0) | (ma) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 4,000 | Part No. 


Fig. 1 — MLGO603Q (0201) 
0.6 |+0.2nH | 100) 04 | 300 | 10 |445-3120-1-ND 31 2.72 23.80/ 104.00/M|MLGo60300N6C 


0.7 |#0.2nH | 100 | 0.1 300 10 | 445-3121-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M) MLGO603Q0N7C 
0.8 |#0.2nH | 100 | 0.1 300 10 | 445-3122-1-ND 31. 2.72 23.80 | 104.00/M) MLGO603Q0N8C 


Fig. 3 — MLG1608 (0603) 
1.0 |+03nH| 100] 0.10) 600 | 10.0 |445-1480-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1NOS 
1.2 |+03nH| 100] 0.10] 600 | 10.0 |445-1481-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N2S 
1.5 |+03nH| 100] 0.10) 600 | 10.0 | 445-1482-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1NSS 


1.8 |+0.3nH| 100] 0.10) 600 | 10.0 |445-1483-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N8S 0.9 j40.2nH | 100) 0.1 | 300 | 10 | 445-3123-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M)MLGO603Q0N9C 
2.2 |+0.3nH| 100] 0.10} 600 | 8.0 |445-1484-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N2S 1.0 |20.3nH | 100 | 0.2 | 300 | 10 | 445-3124-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M|MLGO603Q1NOS 
2.7 |+03nH| 100] 0.12) 600 7.0 |445-1485-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N7S 11 /20.3nH ) 100 | 0.2 | 300 10 | 445-3125-1-ND = .31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60301N1S 
3.3 |+0.3nH| 100] 0.12) 600 | 6.5 |445-1486-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B3N3S 1.2 |20.3nH | 100 | 0.2 | 300 | 10 |445-3126-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLG060301N2S 
3.9 |+0.3nH| 100] 0.14) 600 | 6.0 |445-1487-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B3N9S 1.3 |#0.3nH | 100} 02 | 300 | 9 |445-3127-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60301N3S 
47 |+0.3nH| 100] 015] 600 | 5.0 |445-1488-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B4N7S 15 |203nH| 100} 03 | 300 | 9 |445-3128-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60301N5S 
5.6 |+0.5nH| 100] 0.16| 600 | 5.0 |445-1489-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B5N6D 1.6 |+0.3nH| 100 | 03 | 300 | 9 |445-3129-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/m|MLGO60301N6S 
6.8 |20.5nH | 100] 0.18) 600 | 4.5 |445-1490-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B6N8D 1.8 |+0.3nH| 100; 03 | 300 | 85 |445-3130-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M|MLGO60301N8S 
8.2 |20.5nH | 100) 0.20} 600 | 45 /445-1491-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | ML@1608B8N2D 2.0 |+0.3nH | 100 | 0.3 | 300 | 7.5 |445-3131-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M/MLGO60302NOS 
10) 25% | 100} 0.20} 600 | 3.5 | 445-1492-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B10NJ 22 |+0.3nH | 100] 04 | 300 | 7.5 |445-3132-1-ND .31 2.72 23.80] 104.00/M|/MLG060302N2S 
12 | 25% | 100 | 0.25) 600 | 3.0 | 445-1493-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B12NJ 24 |20.3nH | 100} 04 | 300 | 7 |445-3133-1-ND 31 2.72  23.80| 104.00/M|MLGo60302N4S 
15 | #5% | 100 | 0.28) 600 | 28 [445-1494-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B15NJ 27 |+0.3nH| 100 | 04 | 300 | 65 |445-3134-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M|MLGO603Q2N7S 


18 45% | 100} 0.32} 600 2.6 |445-1495-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B18NJ 
22 45% | 100} 0.35} 500 2.3. |445-1496-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B22NJ 
27 45% | 100 | 0.40} 500 2.0 |445-1497-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B27NJ 
33 45% | 100 | 0.50} 500 1.8 | 445-1498-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B33NJ 
39 45% | 100 | 0.55} 400 1.6 | 445-1499-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B39NJ 


47 45% | 100 | 0.60} 400 1.4 | 445-1500-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B47NJ 


3.0 |#0.3nH | 100 | 0.4 300 6 | 445-3135-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M/MLG060303N0S 
3.3 |+0.3nH | 100 | 0.5 300 5.5 | 445-3136-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M/MLG060303N3S 
3.6 |+0.3nH | 100 | 0.5 300 5 | 445-3137-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M/MLG060303N6S 
3.9 |#0.3nH | 100 | 0.5 300 5 | 445-3138-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M/MLG060303N9S 
43 |+0.3nH | 100 | 0.6 300 4.5 | 445-3139-1-ND 31. 2.72 23.80] 104.00/M|MLGO60304N3S 


56 | +5% | 100! 0.70] 400 4.2 |445-1501-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B56NJ 47 |+0.3nH | 100 | 0.6 300 4.5 |445-3140-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|/MLG060304N7S 
68 +5% | 100] 0.75) 300 1.1 |445-1502-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B68NJ 5.1 |#0.3nH | 100 | 0.6 200 4.2 |445-3141-1-ND 312.72 23.80] 104.00/M|MLGO60305N1S 
82 +5% | 100} 0.80) 300 1.0 |445-1503-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B82NJ 5.6 |+0.3nH | 100 | 0.6 200 4.2 |445-3142-1-ND 312.72 23.80] 104.00/M|MLGO60305N6S 


100 | 45% | 100} 1.00} 300 0.80 | 445-1504-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608BR10J 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1489 


&TDK _ inductors — mk, MF, GLF, NLFC, NLHV, NLV, NLCV, DigiDReel® 
MLG and MLZ Series (Cont.) NLFV, NLC and NL Series . 


Induc- DC | Rated Tape and NLFC Series: This product has good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering 
conditions. Lead-free materials are used for the plating on the terminal. The NLFC series features magnetic 


Induc- | tance | Test ) Res. | Current SRF oe Cut Tape Reelt shielding and is recommended for power supply line applications. DCR: +30% 
tance | Toler- | Freqg.| Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
(nH) | ance |(MHz)} (0) | (mA) | (GHz) | PartNo. 1 10 100 | 15,000 /Part No. NLV Series: This product supports lead-free solder reflow condition. Lead-free materials are used to terminal 


6.2 |4+0.3nH | 100 | 0.7 200 35 | 445-3143-1-ND .31 2.72 23.80] 104.00/M/MLGos0306N2§ | Plating. This product uses metal terminal, therefore it is high connection reliability. They are wire wound. 


5 if ae Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
68 te 100) 0.7 200 35 Beceem a1 2.72 23.80) 104.00/M| MLGOG0SQ6NE. NLHV Series: High Q-Factor is provided in frequency band more than 30MHz Applications: * Power supply 
75 | +5% | 100] 08 200 3.5 |445-3145-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M|MLG0603Q7N5J | ines * Audio visual systems * Electronic equipment for vehicles * IT equipment 


8.2 | +5% | 100) 08 200 3.2 | 445-3146-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M|MLG0603Q8N2J | Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) 

91 +5% | 100) 0.9 200 3 445-3147-1-ND 312.72 23.80 | 104.00/M/MLG0603Q9N1J | NLCV Series: Lead-free materials are used to terminal plating in this product. Applications: * Universal 
a ey my inductance circuit use * AV components ¢ Car electronics * IT equipment This series is a large current type: 

10 |) 25% | 100} 09 200 2.8 | 445-3148-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M|MLGO603Q10NJ | 4 9 15 33 L1H (NLCV32: 1.0 to 330 pH) DCR: +30% 

12 | 25% | 100) 1.4 150 2.4 | 445-3149-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M|MLG0603Q12NJ | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 

15 | +5% | 100) 1.2 150 2.2 | 445-3150-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLG0603Q15NJ | NLFV Series: Provides low DC resistance while using 252018 size winding construction. Applications: * PCs 

* Hard disk drives * Other types of electronics DCR: +20% 

Operating Temperature: -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) -PFR Series Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Induc- DC | Rated Tape and NLC4532 Series: Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 90 to 
Induc- | tance | Test) Res. | Current) SRF Cut Tape Reelt 150mA. NLC Series has only half as much DC resistance and twice as much DC current. 
tance | Toler- | Freq.) Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) 
(nH) | ance |(MHz)} (9) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10100 | 15,000 | Part No. NL Series: Features good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering conditions. 


- = Uses metal terminals, which realize excellent connection reliability. Applications: * Electronic equipment 
Fig. 1 — MLG0603S (0201) used in communication infrastructures including xDSL and mobile base stations * Electronic equipment used 
0.6 |+0.2nH) 100 | 0.1 300 10 | 445-3079-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603SON6C in onboard automobile equipment including car audio and ECU systems « Audio visual equipment including 
TVs and VCRs * Other electronic equipment including HDDs and ODDs 


07 |20.2nH | 100| 0.1 | 300 | 10 | 445-3080-1-ND 22 1.96 17.15) 75.00/M] MLGo603soN7C Dimensions in mm 
08 |202nH | 100] 01 | 300 | 10 | 445-3081-1-ND 22 1.96 17.15) 75.00/M] MLGos03soNec 

Fig. 1 — NLFC2016 Fig. 2— NLV32T and 
0.9 |+0.2nH | 100) 0.1 | 300 | 10 | 445-3082-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/MmLGo60sSONSC | | (EIAqaos) NLCV32T (EIA1210) 


1.0 |#0.3nH | 100 | 0.2 300 10 | 445-3083-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M | MLG0603S1NOS 


1.1 |40.3nH | 100) 0.2 300 10 | 445-3084-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLG0603S1N1S 
1.2 |40.3nH | 100) 0.2 300 10 | 445-3085-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLG0603S1N2S 
1.3 |40.3nH | 100) 0.2 300 9 | 445-3086-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLGO603S1N3S 
1.5 |20.3nH | 100) 0.3 300 9 | 445-3087-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLGO603S1N5S 
1.6 |20.3nH | 100] 0.3 300 9 | 445-3088-1-ND 22 1.96 17.15} 75.00/M | MLGO603S1N6S 


1.8 |+0.3nH | 100] 0.3 | 300 | 85 | 445-3089-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S1N8S 
20 J20.anH] 100] 0.3 | 300 | 7.5 /445-3090-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGo603s2Nos | [Fig 3 — NLCVvaST, NLFV25, Fig. 4— NLC4532 
22 |203nH | 100| 04 | 300 | 7.5 | 445-3091-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M)MLG@os03S2N2S | | NLHV25T and NLV25T (E1A1008) (E1A1812) 

24 |+0.3nH| 100] 04 | 300 | 7 | 445-3092-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S2N4S 2. 

27 |+0.3nH | 100 | 04 | 300 | 65 | 445-3093-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S2N7S 


3.0 |#0.3nH | 100) 0.4 300 6 | 445-3094-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLGO603S3N0S 
3.3 |40.3nH | 100) 0.5 300 5.5 | 445-3095-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLG0603S3N3S 
3.6 |20.3nH | 100) 0.5 300 5 | 445-3096-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M | MLGO603S3N6S 
3.9 |#0.3nH | 100) 0.5 300 5 | 445-3097-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M | MLGO603S3N9S 
4.3 |+0.3nH | 100 | 0.6 300 4.5 | 445-3098-1-ND 221.96 17.15] 75.00/M | MLGO603S4N3S 


4.7 |20.3nH| 100} 06 | 300 | 4.5 | 445-3099-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M/ MLG0603S4N7S 
51 |#0.3nH] 100) 06 | 200 | 42 |445-3100-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M/mL@o6o3s5NiS | | Fig. 5 — NLS650, NLC5650 
5.6 |20.3nH| 100| 0.6 | 200 | 4.2 |445-3101-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGo603S5Nes | | (E1A2220) NEW! 
6.2 |20.3nH| 100| 0.7 | 200 | 35 | 445-3102-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603S6N2S 
6.8 | 25% | 100| 07 | 200 | 35 | 445-3103-1-ND .22 1.96 17.15| 75.00/M| MLG0603S6N8J 


75 | 45% | 100) 08 200 3.5 | 445-3104-1-ND 22) 1.96 17.15) 75.00/M | MLGO603S7N5J 
82 | 45% | 100) 08 200 3.2. | 445-3105-1-ND 22) 1.96 17.15) 75.00/M | MLGO603S8N2J 
94 45% | 100) 09 200 3 | 445-3106-1-ND = .22) 1.96 17.15) 75.00/M| MLGO603S9N1J 


5.6 
-— 


10 | #5% | 100} 09 | 200 | 28 | 445-3107-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| ML@0603S10NJ Rated fare 
12 +5% | 100) 14 150 2.4 | 445-3108-1-ND  .22 1.96 17.15| 75.00/M|MLG0603S12NJ Induc-|Induc-) Test | DC |Current | SRF Cut Tape Reel§ 
tance | tance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 


15 45% | 100) 1.2 150 2.2 | 445-3109-1-ND 22) 1.96 17.15) 75.00/M | MLGO603S15NJ 


18 % | 100) 14 | 150 | 2 |4ds-stt0-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/m|mugososstany | [MHD 1 Tol. | (Miz) | (0) | (mA)_|(MiH2)| Part No. EE 
ay ; 5 Say 96 17.15 | 75.00/ Fig. 1 — NLFC2016 Series 
22 | 26% | 100) 1.7 | 150 | 1.7 | 445-3111-1-ND  .22 1.96 17.15] 75.00/M | MLG0603S22NJ 2.2 [220%| 7.96 | 0.23 | 240 | 80 | 445-1899-1-ND  .65 .60 50 |180.00/M| NLFC201614T-2R2M-PF 
27 | 25% | 100] 1.7] 100 | 1.5 | 445-3112-4-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M) MLGO603S27NJ 2 | +10%| 252 | 17 | 75 | 16 | 445-1808-1-ND 65 60 50 —|NLFC201614T-220K-PF 
33 | 25% | 100| 2 | 100 | 1.3 | 445-3113-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S33NJ Fig. 2 — NLV32T Series 
39 | 25% | 100} 22 | 50 | 14 | 445-3114-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S39NJ ee th na iy ann Feta oe oe a team Giver ote 
47 | 5% | 100) 24 | 50 | 09 ]445-8115-1-ND 22 1.96 17.15) 75.00/M |MLGO6O8S47NJ | | gas | 45% | 25.2 | 0.25 | 450 | 450 | 445-1512-1-ND 29 25 .20| 84.53/M| NLV32T-R15J-PF 
56 | +5% | 100 4 50 0.6 | 445-3116-1-ND 22) 1.96 17.15) 75.00/M | MLGO603S56NJ 0.22 25.2 | 0.32 | 450 | 350 | 445-1513-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-R22J-PF 
68 | 25% | 100} 4 | 50 | 05 |445-3117-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M/MLGo6o3se8NJ | | 0.33 25.2 | 0.40 | 450 | 300 | 445-1514-1-ND 29.25.20 | 84.59/M| NLV32T-R33J-PF 
32 | 25% | 100] 4 | 50 | 05 |445-31184-ND 22 1.96 17.15) 75.00/M|mLGocosss2NJ | | 0.47 25.2 | 0.50 | 450 | 220 [445-15154-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLV32T-R47J-PF 
100 | 25% | 100} 5 | 50 | 05 /445-3119-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGo603sRioJ | | 0.68 25.2 / 0.60 | 450 | 160° (RSRILOSRND 20° 25 .20') 84.53/M/ NLV32T-RGBJ-PF 
1.0 | +5% | 7.96 | 0.70} 400 | 120 | 445-1517-1-ND 29.25 .20| 84.53/M| NLV32T-1ROJ-PF 
22 7.96 | 1.00} 320 | 75 | 445-1519-1-ND 29 .25 20) 84.53/M| NLV32T-2R2J-PF 
Induc- Tape and 3.3 7.96 | 1.20 | 260 | 60 | 445-1520-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-3R3J-PE 
induc-| tance | Test | pc. | Rated | SRF Cut Tape Reelt 47 7.96 | 1.50 | 220 | 50 | 445-1521-1-ND 29.25 20] 84.59/M| NLV32T-4R7J-PF 
tance | Toler- | Freq. | Res. | Current | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 10 252 | 210] 150 | 30 | 445-1523-4-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLV32T-100J-PF 
fi! cama Mca ean tee) lect lien 4 an eon | ney Wee 22 | 25% | 252 | 3.70| 110 | 20 | 445-1525-1-ND 29 .25 .20 | 84.53/M) NLV32T-220J-PF 
H : 2 : 47 252 | 7.00} 60 | 15 | 445-1527-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLV32T-470J-PF 
Fig. 4 — MLZ1608 (0603) 68 252 | 9.00 | 50 | 12 | 445-1528-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-680J-PF 
100 0.796 | 10.00] 40 | 10 | 445-1529-1-ND .29 .25 .20| 84.53/M| NLV32T-101J-PF 


1.0 | +20% | 10 | 0.17) 150 120 | 445-3163-1-ND .23 2.00 17.50 | 88.00/M) MLZ1608A1ROMT 220 
2.2 | +20% | 10 | 0.30) 100 80 | 445-3164-1-ND 23 2.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608A2R2MT 330 


0.796 | 21.00) 50 7 | 445-1531-1-ND = .29 25.20 | 84.53/M| NLV32T-221J-PF 


an 0.796 | 34.00) 40 5 | 445-1532-1-ND = 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-331J-PF 


4.7 | +20%| 2 | 050] 60 50 | 445-3165-1-ND .23 2.00 17.50 | 88.00/M|MLZ1608E4R7MT| |_470 0.796 | 40.00| 25 4 | 445-1533-1-ND_— 29.25.20 |_84.53/M| NLV32T-471J-PF 
10.0 | 420%) 2 | 0.90] 40 | 30 | 445-3166-1-ND .23 2.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608E100MT Fig. 2 — NLCV32T Series 

1.0 7.96 | 0.06 | 1000 | 100 | 445-1534-1-ND 29.25 .20] 84.53/M| NLCV32T-1ROM-PF 

15 | .o99,| 7.96 | 0.11 | 830 | 80 | 445-1535-1-ND 29.25.20 | 84.53/M) NLCV32T-1R5M-PF 

Induc- 22 |**°") 796 | 0.13] 770 | 68 | 445-1536-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M| NLCV32T-2R2M-PF 

Induc-| tance | Test | DC. | Rated | SRF Cut Tape 3.3 7.96 | 0.16 | 690 | 54 | 445-1537-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-3R3M-PF 

tance |Toler- |Freq.| Res. |Current) Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt |TDK 10 2.52 | 0.36 | 450 30 | 445-1538-1-ND 29.25 .20 | 84.53/M| NLCV32T-100K-PF 

(uH) | ance |(MHz)| (9) | (mA) |(MHz)) Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing |Part No. 15 2.52 | 0.56 | 370 26 | 445-1539-1-ND 29.25.20) 84.53/M| NLCV32T-150K-PF 

- 22 |+10%| 2.52 | 0.77 | 300 | 21 | 445-1540-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLCV32T-220K-PF 

Fig. 5 — MLZ2012 (0805) 33 252 | 1.10 | 240 | 17 | 445-1541-1-ND 29.25 .20 | 84.53/M| NLCV32T-330K-PF 

1.0 [220%] 10 | 0.12] 220 | 160 [445-3167-1-ND .23 2.00 17.50| 4,000 | 88.00/m |MLz2012a1RomT | |47 2.52 _| 1.64 | 180 | 14 [RSSaiSaZeIENDM 29 25 20 | 84.59/M| NLGVS2T-470K-PF 


22 |420%| 10 | 0.20] 160 | 100 |445-3168-1-ND .23 2.00 17.50| 4,000 | 88.00/M |Muzzo12a2RemT | | 120 0.796 | 3.70 | 120 | 10 RSSpiem 29 25.20) 84.53/M) NLCVS2T-101K-PF 


150 o, | 0.796 | 6.10 | 100 8 | 445-1544-1-ND 29.25 .20| 84.53/M| NLCV32T-151K-PF 

4.7 |#20%| 2 | 0.30] 80 | 70 |445-3169-1-ND .23 2.00 17.50] 4,000 | 88.00/M JMLZ2012E4R7MT | | 999 |*10%|q 795] 840 | go | 7 | 445-1545-4-ND 29 25 20) 84.53/M| NLCV32T-221K-PF 

10.0 |+20% | 2 | 0.40] 60 30 |445-3170-1-ND .23 2.00 17.50) 2,000 | 88.00/M |MLZ2012E100MT 330 0.796 | 12.3 70 6 | 445-1546-1-ND 29 25 .20| 84.53/M| NLCV32T-331K-PF 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
DigiRee Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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rd NLFC, NLHV, NLV, NLCV, NLFV, ® RoHS 
@TDIK NLC and NL Series (cont) Digi Reel Ons 


Rated Tape and DC | Rated Tape and 
Induc-)Induc-) Test | DC | Current) SRF | Cut Tape ReelS Induc- |Induc- | Test | Res. |Current | SRF Cut Tape ReelS 
tance | tance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each | Pricing | TDK tance | tance |Freq. |Max.| Max. | Min. | Digi-Key Price Each | Pricing | TDK 
(uH) | Tol. | (MHz) | (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 | 2,000 | PartNo. (uH) | Tol. |(antz)| (0) | (ma) | (Miz) | Part No. 1 10 100) 500 | PartNo. 
NEW! Fig. 2— NLCV32T-PFR Series NEW! Fig. 4 — NLC4532 Series 
on 25.2 | 0.02 | 2850 | 800 Peeeeeganem 23.28.27) 96.00/M/ NLCV32T-RIOM-PER 1.0 7.96 0.11] 1050 | 200 ] 445-1944-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-1ROK-PF 
0.15 25.2 |0.024] 2600 | 500 | 445-3643-1-ND 33 .28 .22| 96.00/M| NLCV32T-R15M-PFR 13 os 1042 | 1000 | 160 UCRORERINEM 50 49 40. | ga75 | nucasaoasT-1ROK Pr 
0.22 | +20%| 25.2 |0.027] 2400 | 400 | 445-3644-1-ND 33 28 .22| 96.00/M| NLCV32T-R22M-PER : , | te | Pegg 9 AOC 5.15 89292 7-1 ReK- 
0.33 252 |0.035| 2100 | 300 | 445-3645-1-ND 33 28 22| 9600/M| NLCV32T-R33M-PER 1.5 |+10% | 7.96 |0.15) 950 | 130 |445-1946-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-1R5K-PF 
0.47 25.2 |0.038 | 2000 | 250 | 445-3646-1-ND 33.28.22 | 96.00/M| NLCV32T-R47M-PFR 1.8 7.96 | 0.16 | 900 | 100 | 445-1947-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC453232T-1R8K-PF 
0.68 25.2 |0.045| 1900 | 180 | 445-3647-1-ND 33 .28 .22| 96.00/M| NLCV32T-R68M-PFR 2.2 7.96 |0.18| 850 | 80 | 445-1948-1-ND_ 59 49.40 | _ 85.75 | NLC453232T-2R2K-PF 
1.0 7.96 |0.055| 1700 | 100 | 445-3648-1-ND 33 .28 .22| 96.00/M| NLCV32T-1ROM-PFR 27 7:96 | 02 | 800 | 60 |445-1949--ND 59 49 40 | 85.75 | NLC423232T-2R7K-PF 
1.5 | +20%| 7.96 | 0.095 | 1400 80 | 445-3649-1-ND 33.28 = .22 | 96.00/M| NLCV32T-1R5M-PFR 3.3 7.96 |0.22| 750 45 | 445-1950-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-3R3K-PF 
ae re re Hane ef eee ss oe A ae NERV or asic 3.9 |+10% | 7.96 |0.24]} 700 | 40 | 445-1951-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-3R9K-PF 
47 | 220%| 7.96 | 0.2 | 900 | 46 | 445-3652-1-ND 33.28 .22| 96.00/M| NLCV32T-4R7M-PFR al 796 | 027) 650 | 35 Biegeceagnag 82 A940 | 85.75 | NLCASS2A2T-AR7K-PE 
5.6 7.96 | 0.3 | 650 | 30 | 445-1953-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC453232T-5RG6K-PF 
68 | +20%] 7.96 | 0.29 | 700 | 38 | 445-3653-1-ND  .33 .28 .22| 96.00/M| NLCV32T-6R8M-PFR 
to | 10%] 252 | 0.42 | 600 | 30 | 445-3654-1-ND 33.28 22 | 96.00/M| NLCV32T-100K-PER 68 7.96 / 0.85) 600 | 28 Rossog 62 49 40 | 85.75 | NLC453282T-GREK-PF 
NEW Fis? 3 NLMV25T Sarice (NEW! 8.2 7.96 | 0.4 | 600 | 25 |445-1955-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-8R2K-PF 
- <1 = 10 |+10% | 252] 05 | 550 | 22 |445-1956-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-100K-PF 
0.12 25.2 | 0.38 | 550 | 700 | 445-3631-1-ND 30 .25 .20| 88.00/M|NLHV25T-R12J-PF 49 59106 | 500 | o1 AGRORRMINRE 59 49 40 | e575 |NIGASa099T-190K-PE 
0.15 25.2 | 0.42 | 500 | 550 | 445-3632-1-ND 30 .25 .20| 88.00/M| NLHV25T-R15J-PF ; 260107 | 450 | 20 WMCRSEMINEM co ao 40 | oars | wucanaoaoT-is0K-pF 
0.18 | «5% | 25.2 | 0.45 | 475 | 500 | 445-3633-1-ND 30.25 .20| 88.00/M) NLHV25T-R18J-PF 5 62 | OF | AS DaseaENOE 59 40 5.15 59292 7-150K: 
0.22 25.2 | 0.5 | 450 | 450 | 445-3634-1-ND 30 .25 .20| 88.00/M| NLHV25T-R22J-PF 18 2.52 | 0.8 | 400 | 19 | 445-1959-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC453232T-180K-PF 
0.27 25.2 | 0.58 | 425 | 425 | 445-3635-1-ND 30.25.20 | 88.00/M| NLHV25T-R27J-PF 22 2.52 | 0.9 | 370 18 | 445-1960-1-ND 59 = 49.40 | 85.75 | NLC453232T-220K-PF 
0.33 25.2 | 0.68 | 400 | 400 | 445-3636-1-ND 30 .25 .20| 88.00/M| NLHV25T-R33J-PF 27 |+10% | 252 | 1.2 | 330 | 16 |445-1961-1-ND 59 49 .40| 85.75 | NLC453232T-270K-PF 
0.39 25.2 | 0.73 | 375 | 375 | 445-3637-1-ND 30 .25 .20| 88.00/M| NLHV25T-R39J-PF 33 252 | 14] 300 | 14 | 445-1962-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-330K-PF 
0.47 | 59, | 25.2 | 0.83 | 350 | 350 | 445-3638-1-ND 30.25.20) 88.00/M) NLHV25T-R47J-PF 39 252 | 1.6 | 280 | 12 | 445-1963-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-390K-PF 
0.56 | *°” | 25.2 | 0.93 | 325 | 325 | 445-3639-1-ND 30.25.20) 88.00/M] NLHV25T-R56J-PF 47 252/19 | 260 11.5 |445-1964-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-470K-PF 
0.68 25.2 | 0.98 | 300 | 180 | 445-3640-1-ND 30 .25 .20| 88.00/M| NLHV25T-R68J-PF 56 252 |22| 240 | 11 |445-1965-1-ND 59 49 40 | 9575 |NLC4530307-560K-PF 
0.82 25.2 | 1.05 | 280 | 120 JAASSS64T=IENDE 30.25.20 | 88.00/M/ NLHV25T-R82J-PF 68 |+10%|252 | 26 | 220 | 10 |445-1966-1-ND .59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-680K-PF 
Fig. 3 — NLV25T Series 82 252 | 35 | 200 | 9 | 445-1967-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-820K-PF 
0.01 700 ] 0.26 ] 530 | 2150 |445-1701-1-ND 27 23 18) 77.70/M| NLV25T-010J-PF 400 o796| 4 | 180 | 8 |445-1968-1-ND 59 49 40 | 85.75 |NLC453232T-101K-PF 
0.022 100 | 0.37) 420 |1650 | 445-1705-1-ND 27 23 18 77.70/M| NLV25T-022J-PF 120 0796145 1 160 1 75 144549694-ND 594940 1 85.75 | NLC4530307-101K-PF 
0.027 | +5% | 100 | 0.4 | 410 | 1550 | 445-1706-1-ND 27 23 18) 77.70/M| NLV25T-027J-PF 
150 0.796| 65 | 140 | 7 |445-1970-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-151K-PF 
0.033 400 | 0.42) 400 |1450 | 445-1707-1-ND 27.23 18 77.70/M| NLV25T-033J-PF ra eae 120 | 65 WORERIORNIG co 49 40 | o575 | wucasgoaoT-1e1K-pF 
0.039 100 | 0.45 | 380 [1350 | 445-1708-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-039J-PF 40% [0-296 | 7.5 0 | 445-1971-1-ND 5949. 9.75 93232T-181K- 
0.047 100 | 0.5 | 360 [1200 | 445-1709-1-ND 27.23.18] 77.70/M| NLV25T-047J-PF 220 0.796} 9 | 120 | 5.5 | 445-1972-1-ND 59 49° 40 | 85.75 | NLG453232T-221K-PF 
0.068 100 | 0.65 | 320 | 1050 | 445-1711-1-ND 27.23. 18] 77.70/M| NLV25T-068,J-PF 270 0.796 | 11 | 100 5 | 445-1973-1-ND 59.49.40 | 85.75 | NLC453232T-271K-PF 
0.082 | +5% | 100 | 0.75 | 300 | 900 | 445-1712-1-ND 27 23 18) 77.70/M| NLV25T-082J-PF 330 0.796| 13 | 90 4 | 445-1974-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-331K-PF 
0.4 100 | 0.8 | 280 | 800 | 445-1713-1-ND 27 23 18] 77.70/M| NLV25T-R10J-PF 
0.12 25.2 | 0.3 | 550 | 700 | 445-1714-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-R12J-PF De | Rated Tape and 
0.15 25.2 | 0.35 | 500 | 550 | 445-1715-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-R15J-PF Indueelindues!| Test: | Res” |Current |(SRF cut Tape ReelS 
0.18 25.2 | 04 | 460 | 500 | 445-1716-1-ND 27 .23 18 77.70/M| NLV25T-R18J-PF mm eters F aa 
tance | tance | Freq. |Max.| Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
0.22 | 45% | 25.2 | 0.5 | 430 | 450 | 445-1717-1-ND 27.23 18] 77.70/M| NLV25T-R22J-PF (uH) | Tot. |cmtz)| (0) | (ma) | (MHz) | Part No aan age cen peach 
0.27 25.2 | 0.55 | 420 | 425 | 445-1718-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-R27J-PF 2 i Z : : 
0.33 25.2 | 0.6 | 400 | 400 | 445-1719-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-R33J-PF NEW! Fig. 5 — NL5650 Series NEW! 
0.39 25.2 | 0.65 | 375 | 375 | 445-1720-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-R3QJ-PF 0.0012 0.252] 17 ] 75 | 15 |445-3655-1-ND 90 80 .70 | 140.00 ] NL565050T-122J-PF 
0.47 25.2 | 0.68 | 350 | 350 | 445-1721-1-ND 27 .23 18 77.70/M| NLV25T-R47J-PF 0.0015 0.252} 20 | 70 | 14 | 445-3656-1-ND .90 80 .70 | 140.00 | NL565050T-152J-PF 
0.56 | +5% | 25.2 | 0.75 | 325 | 325 | 445-1722-1-ND 27 23 18] 77.70/M| NLV25T-RS6J-PF 0.0018| +5% |0.252| 30 | 60 | 4.3 | 445-3657-1-ND 90 .80 70 | 140.00 | NL565050T-182J-PF 
0.68 25.2 | 0.85 | 300 | 300 | 445-1723-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-R68J-PF 0.0022 0.252| 35 | 55 | 1.2 | 445-3658-1-ND .90 80 .70 | 140.00 | NL565050T-222J-PF 
0.82 25.2 | 1 260_| 260_| 445-1724-1-ND_ 27.23.18 | _77.70/M| NLV25T-R82J-PF 0.0027 0.252 | 55 | 45 1.1 | 445-3659-1-ND 90 80 _.70 | 140.00 | NL565050T-272J-PF 
10 796 | 11 | 245. | 245 Re Ra NO 27.28.18) 77.70/M) NLV2ST-1ROW-PF 0.0033 0.252] 60 | 40 | 1 |445-3660-1-ND .90 80 .70 | 140.00 | NL565050T-332J-PF 
1.2 796 | 12 | 230 | 230 | 445-1726-1-ND 27 .23 18 77.70/M| NLV25T-1R2J-PF 
0.0039 0.252| 70 | 38 1 | 445-3661-1-ND 90 .80 70 | 140.00 | NL565050T-392J-PF 
1.5 | +5% | 7.96 | 1.3 | 220 | 182 | 445-1727-1-ND 27.23 18] 77.70/M| NLV25T-1R5J-PF : 
0.0047| +5% |0.252| 78 | 36 | 0.9 | 445-3662-1-ND 90 .80 .70 | 140.00 | NL565050T-472J-PF 
1.8 796 | 1.45 | 210 | 135 | 445-1728-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-1R8J-PF 
0.0056 0.252] 85 | 33 | 0.8 | 445-3663-1-ND .90 80 .70 | 140.00 | NL565050T-562J-PF 
2.2 7.96 | 1.55 | 200 | 105 | 445-1729-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-2R2J-PF pti oso | 110 | 30 | o7 WMEEReMEINEM ‘oo ao 70 | 44000 | nLsesosoT-eso PE 
27 796 | 17 | 195 | 70 | 445-1730-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-2R7J-PF B : : sie a s 
3.3 7.96 | 19 185 55 | 445-1731-1-ND 27 23° 18] 77.70/M] NLV25T-3R3J-PF 0.0082 45% 0.252 | 125 28 0.6 | 445-3665-1-ND .90 .80 .70 | 140.00 | NL565050T-822J-PF 
39 | 5%) 7.96 | 21 | 180 | 48 | 445-1732-1-ND 27 .23 .18| 77.70/M| NLV25T-3RQJ-PF 0.01 | |o.0796| 150 | 25 | 05 | 445-3666-1-ND 90 80 __.70 | 140.00 | NL565050T-103J-PF 
47 796 | 23 | 175 | 43 | 445-1733-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-4R7J-PF NEW! Fig. 5— NLC5650 Series NEW! 
5.6 796 | 25 | 170 | 42 [AAbSIiSesi:NDIS 27 23.18 | 77-70/M| NLV25T-5RBI-PF 1 7.96 [0.03] 1800 | 95 [445-3519-1-ND .81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-1ROK-PF 
68 796 | 27 | 165 | 39 Rag eea NO 27.28.18) 77.70/M) NLV2ST-GRBI-PF 12 7.96 |0.035] 1700 | 70 |445-3520-1-ND 81 72.63 | 126.00 | NLC565050T-1R2K-PF 
8.2 7.96 | 3.05 | 160 | 36 | 445-1736-1-ND 27 .23 18 77.70/M| NLV25T-8R2J-PF i 
1.5 |+10% | 7.96 | 0.04) 1600 | 55 | 445-3521-1-ND .81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-1R5K-PF 
10 | +5% | 252 | 35 | 155 | 33 | 445-1737-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-100J-PF 
1.8 7.96 |0.05| 1400 | 47 | 445-3522-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-1R8K-PF 
12 252 | 38 | 150 | 30 | 445-1738-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-120J-PF oa 7os |o08 | 1200 | 42 WECEESSSRNEN 61 72 63. | 126.00 | NIGsesnsDT-ORDICPE 
15 252 | 44 | 140 | 26 | 445-1739-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-150J-PF z euJeb 1 ee : 
18 252 | 48 130 24 | 445-1740-1-ND 27.23 -18| 77.70/M| NLV25T-180J-PF 27 7.96 | 0.07 | 1200 37 | 445-3524-1-ND 81. = .72~—-.63_| 126.00 ) NLC565050T-2R7K-PF 
22 252 | 5.5 125 99 | 445-1741-1-ND 27 23° 18] 77.70/M| NLV25T-220J-PF 3.3 7.96 | 0.08 | 1120 34 | 445-3525-1-ND 81 .72  .63 | 126.00 ) NLC565050T-3R3K-PF 
o7 | 5% | 252 | 63 | 115 | 21 | 445-1742-1-ND 27 23 18 77.70/M| NLV25T-270J-PF 3.9 |+10% | 7.96 | 0.09] 1050 | 32 | 445-3526-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-3R9K-PF 
33 252 | 74 | 110 | 20 | 445-1743-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-330J-PF 47 7.96 |0.11| 950 | 29 | 445-3527-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-4R7K-PF 
39 252 | 95 | 90 | 18 | 445-1744-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-390J-PF 5.6 7.96 |0.13| 880 | 26 | 445-3528-1-ND 81 .72 _.63 | 126.00 | NLC565050T-5RG6K-PF 
47 252 ) 111] 80 | 17 | 445-1745-1-ND = 27° 23 18) 77.70/M) NLV25T-470J-PF 6.8 7.96 |0.15| 810 | 24 | 445-3529-1-ND .81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-6R8K-PF 
56 | ee [121] 7 | 16 ISD 27 28.18) 77.70/M) NLV25T-560-PF 8.2 7.96 |0.18| 750 | 22 | 445-3530-1-ND .81 72 .63 | 126.00 | NLC565050T-8R2K-PF 
68 | 6% | 252 166 | 70 | 15 PORNO 27 23.18) 77-70/M) NLV2ST-G80J-PE 10 |+10% | 2.52 |0.21] 690 | 19 |445-3531-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-100K-PF 
82 252 | 19 | 66 | 13 | 445-1748-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLV25T-820J-PF pent aan 
166 dros | 21 | 60. | 42. ACRES “oy oa 4a | o7s0nMl MLVDST-1oqaPE 12 2.52 |0.25| 630 | 17 | 445-3532-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-120K-PF 
: eo re aes : es 15 252 | 0.3 | 580 | 16 | 445-3533-1-ND 81 .72 _.63 | 126.00 | NLC565050T-150K-PF 
Ig. _ eries = ra is ¥ 
0 796 | 0.34] 475 | 200 | 445-1752-1-ND 27 .23 .18] 77.70/M|NLCV25T-1ROM-PF o 252 0.96) 830 | 4 Peeeeemares 8! 72 63) 126.00 | NLCSGSO5CT- 180K PE 
22 2.52 |0.43| 480 | 13 | 445-3535-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-220K-PF 
15 7.96 | 0.42 | 435 | 165 | 445-1753-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLCV25T-1R5M-PF 5 
27 |+10% | 252 |0.52] 440 | 11.5 | 445-3536-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-270K-PF 
22 796 | 05 | 390 | 95 | 445-1754-1-ND 27 .23 .18| 77.70/M| NLCV25T-2R2M-PF 
+20% 33 2.52 |0.62| 400 | 10.5 | 445-3537-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-330K-PF 
33 7.96 | 0.65 | 340 | 55 | 445-1755-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLCV25T-3R3M-PF = 550 \a72| 370 | 95 WORERMOEN 81 72 ea. | 196.00 | NuGsesosoT-a90K-PF 
47 796 | 0.8 | 285 | 43 | 445-1756-1-ND 27 .23 .18| 77.70/M| NLCV25T-4R7M-PF wer | Us : shies E 
68 7.96 1 275 39 | 445-1757-1-ND 27. 23 18] 77.70/M| NLCV25T-6R8M-PF 47 2.52 | 0.85) 340 8.5 | 445-3539-1-ND .81  .72  .63 | 126.00 | NLC565050T-470K-PF 
10 252 | 1.69 | 210 | 32 | 445-1750-1-ND 27 .23 .18| 77.70/M| NLCV25T-100K-PF 56 252] 1 | 310 | 7.8 | 445-3540-1-ND 81 72 63 | 126.00 | NLC565050T-560K-PF 
15 5 | 252 | 22 | 175 | 21 | 445-1751-1-ND 27 23. .18| 77.70/M) NLCV25T-150K-PF 68 |+10% | 252 | 1.2 | 290 | 7 |445-3541-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-680K-PF 
22 |*10%| 950 | 28 | 160 | 18 | 445-1758-1-ND 27 23 18 77.70/M| NLCV25T-220K-PF 82 252 | 14] 270 | 64 | 445-3542-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-820K-PF 
33 252 | 42 | 120 | 16 | 445-1759-1-ND 27.23 .18| 77.70/M| NLCV25T-330K-PF 100 0.796| 1.6 | 250 | 6 | 445-3543-1-ND 81.72 _.63 | 126.00 | NLC565050T-101K-PF 
Fig. 3 — NLFV25 Series 120 0.796] 19 | 230 | 54 |445-3544-1-ND .81 72 .63 | 126.00 | NLC565050T-121K-PF 
0 796 | 0.07 | 455 | 100 | 445-1904-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M] NLFV25T-1ROM-PF 150 0.796| 22 | 210 | 4.8 | 445-3545-1-ND .81 72 .63 | 126.00 | NLC565050T-151K-PF 
1.5 7.96 | 0.09 | 350 | 80 | 445-1905-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-1R5M-PF 180 |+10% |0.796/ 28 | 190 | 4.4 | 445-3546-1-ND .81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-181K-PF 
22 | soqy,| 796 | 01 | 315 | 70 | 445-1907-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-2R2M-PF 220 0.796} 34 | 170 | 3.9 | 445-3547-1-ND .81 72 .63 | 126.00 | NLC565050T-221K-PF 
33 }**°") 796 | 0.2 | 280 | 55 | 445-1909-1-ND 64.60.50 | 178.20/M) NLFV25T-3R3M-PF 270 0.796 | 4.2 | 155 | 3.6 | 445-3548-1-ND 81 72 _.63 | 126.00 | NLC565050T-271K-PF 
47 796) 0.24) 210 | 45 guano <4 60.50 | 178.20/M) NLFV25T-4R7M-PF 330 0.796 | 4.9 | 140 | 32 | 445-3649-1-ND 81 72 .63 | 126.00 | NLC565050T-331K-PF 
6.8 7.96 | 0.29 | 175 | 38 | 445-1913-1-ND 64.60 _.50 | 178.20/M| NLFV25T-6R8M-PF eee Saedia 
390 0.796| 58 | 130 | 29 | 445-3550-1-ND .81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-391K-PF 
10 252 | 0.36 | 155 | 32 | 445-1901-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-100K-PF , ieee Pea 
470 |+10% |0.796| 7 | 120 | 26 | 445-3551-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-471K-PF 
15 252 |0.75 | 130 | 28 | 445-1903-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-150K-PF 
7 560 0.796} 85 | 110 | 24 | 445-3552-1-ND .81 72 .63 | 126.00 | NLC565050T-561K-PF 
22 | 410%] 252 | 1.0 | 105 | 16 | 445-1906-1-ND 64 .60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-220K-PF aan n7es| 10 | 100 | 22 \AReREeaeMN 81 72 63 | 426.00 | NLCsesosoT-eRIK-Pr 
33 252 | 14 | 85 | 14 | 445-1908-1-ND 64 60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-330K-PF 2 d bl See E 
47 252 | 1.7 | 60 | 11 | 445-1910-1-ND_ 64.60 _.50 | 178.20/M| NLFV25T-470K-PF 820 | 49% [0-796 | 13 | 90 2 | 445-3554-1-ND 81.72.63 | 126.00 | NLC565050T-821K-PF 
68 40% 252 | 3.3 50 10 | 445-1912-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-680K-PF 1000 0.252 | 15 85 1.8 | 445-3555-1-ND 81 .72 .63 | 126.00 | NLC565050T-102K-PF 
joo |*'°*}0796 | 40 | 40 | 8 | 445-1902-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-101K-PF § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiDRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1491 


AST DKK Inductors — vLP, SLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series DigiReel’ 


VLP Series: SPM Series: 
This is a SMD power inductor for power supplies that has an open magnetic path construction based on alow- Features: * Small footprint, low profile * High power handling capability * Small copper loss * Wide 
height drum core (upright). User terminals are contact-formed on the bottom of the drum core using copper operating temperature range 

(finished with tin plating). It uses crosswise windings and supports large currents. VLCF Series: 

SLF Series: Features: * Miniature size »* Generic use for portable DC to DC converter line » High magnetic shield 
SLF series large current lead less inductors have been developed for SMD of power circuits. High per- construction should actualize high resolution for EMC protection Specifications: * Operating Temperature 
formance ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and high reliability. Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 

Features: * Low-profile SMD type * Magnetic shielded type suitable for high density mounting * Provided VLF Series: 

with embossed carrier tape packaging for automatic mounting machines * Only reflow soldering is applicable Features: * These are compact inductors for power line measuring at L2.6 x W2.8mm and 1mm in 
Characteristics: Sizes SLF6028, SLF7032, and SLF7045: Operating temperature is -20°C ~ 85°C; Size SLF10145: height, considerably smaller compared to inductors with comparable characteristics * They feature low 
Operating temperature is -20°C ~ 90°C; Size 12565 and 12575: Operating temperature is -20°C ~ 105°C coil resistance, making them suitable for large currents (e.g., 0.7A at 0.240) * They offer an excellent 
RLF Series: shielding effect Applications: * For mobile phones, hard disk drives and DSCs Specifications: * Operating 
This series of inductors is designed for power circuits that require a low profile, low inductance and large Temperature Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 

current such as those used in notebook PC’s. Features: With the height at only 4.5mm and retaining the VLS Series: 

DC current superimposition characteristic, this inductor reduces DC resistance 20% to 50% lower than Features: * Miniature size * High magnetic shield construction should actualize high resolution for EMC 
TDK’s existing products. Application hoke coils in power circuit of notebook computers, LCD, DVD, protection Applications: * Generic use for portable DC to DC converter line * DVCs * DSCs « PDAs 
entertainment electronics, etc. Speci ions: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 105°C *Storage *LCD displays ° Cellular phones * HDDs Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 


Dimensions in mm 
Fig. 1 — VLP46 ig. ig. ig. 0 Fig. 5 — SLF7045 20 Fig. 6 — SLF10145 
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Test DC Res. Rated Cut Tape Tape and Reel 
Inductance | Inductance | Frequency | Maximum | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 1 — VLP46 Series 
1.0 +20% 100 0.11 2.30 445-1916-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1916-2-ND 525.60/M VLP4612T-1ROM1R5 
1.8 +20% 100 0.14 1.70 445-1917-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1917-2-ND 525.60/M VLP4612T-1R8M1R3 
2.5 +20% 100 0.17 1.40 445-1919-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1919-2-ND 525.60/M VLP4612T-2R5M1R1 
3.3 +20% 100 0.26 0.90 445-1920-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1920-2-ND 525.60/M VLP4612T-3R3MR85 
4.7 +20% 100 0.28 0.88 445-1921-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1921-2-ND 525.60/M VLP4612T-4R7MR72 
6.8 +20% 100 0.38 0.77 445-1922-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1922-2-ND 525.60/M VLP4612T-6R8MR67 
10.0 +20% 100 0.62 0.59 445-1914-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1914-2-ND 525.60/M VLP4612T-100MR52 
15.0 +20% 100 0.96 0.45 445-1915-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1915-2-ND 525.60/M VLP4612T-150MR42 
22.0 +20% 100 1.42 0.39 445-1918-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1918-2-ND 525.60/M VLP4612T-220MR34 
Fig. 2 — VLP56 Series 
2.7 +20% 100 0.17 1.26 445-1926-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1926-2-ND 698.40/M VLP5610T-2R7M1RO 
47 +20% 100 0.24 1.08 445-1929-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1929-2-ND 698.40/M VLP5610T-4R7MR90 
6.8 +20% 100 0.30 0.90 445-1930-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1930-2-ND 698.40/M VLP5610T-6R8MR80 
10.0 +20% 100 0.45 0.72 445-1923-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1923-2-ND 698.40/M VLP5610T-100MR65 
15.0 +20% 100 0.71 0.63 445-1924-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1924-2-ND 698.40/M VLP5610T-150MR52 
22.0 +20% 100 0.96 0.50 445-1925-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1925-2-ND 698.40/M VLP5610T-220MR45 
33.0 +20% 100 1.47 0.41 445-1927-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1927-2-ND 698.40/M VLP5610T-330MR36 
47.0 +20% 100 1.93 0.36 445-1928-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1928-2-ND 698.40/M VLP5610T-470MR29 
+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1492 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


€&$TDK_ inductors — vip, SLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont) Reel” 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q)+20% (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 3 — SLF6028 Series 
47 +20% 100 0.0284 1.6 445-1995-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1995-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-4R7M1R6-PF 
6.8 +20% 100 0.0354 1.5 445-1997-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1997-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-6R8M1R5-PF 
10 +20% 100 0.0532 1.3 445-1989-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1989-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-100M1R3-PF 
15 +20% 100 0.0745 1.0 445-1991-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1991-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-150M1RO-PF 
22 +20% 100 0.104 0.77 445-1992-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1992-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-220MR77-PF 
33 +20% 100 0.148 0.69 445-1993-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1993-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-330MR69-PF 
47 +20% 100 0.21 0.59 445-1994-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1994-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-470MR59-PF 
68 +20% 100 0.29 0.5 445-1996-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1996-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-680MR50-PF 
100 +20% 100 0.43 0.42 445-1990-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1990-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-101MR42-PF 
Fig. 4 — SLF7032 Series 
3.3 +20% 100 0.023 1.9 445-2007-1-ND 1.16 97 -78 | 445-2007-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-3R3M1R9-2-PF 
47 +20% 100 0.03 1.7 445-2010-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2010-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-4R7M1R7-2-PF 
6.8 +20% 100 0.041 1.6 445-2013-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2013-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-6R8M1R6-2-PF 
10 +20% 100 0.053 1.4 445-1998-1-ND 1.16 97 .78 | 445-1998-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-100M1R4-2-PF 
15 +20% 100 0.075 11 445-2001-1-ND 1.16 97 -78 | 445-2001-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-150M1R1-2-PF 
22 +20% 100 0.11 0.96 445-2003-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2003-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-220MR96-2-PF 
33 +20% 100 0.16 0.75 445-2005-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2005-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-330MR75-2-PF 
47 +20% 100 0.24 0.67 445-2008-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2008-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-470MR67-2-PF 
68 +20% 100 0.31 0.59 445-2011-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2011-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-680MR59-2-PF 
100 +20% 100 0.45 0.45 445-1999-1-ND 1.16 97 .78 | 445-1999-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-101MR45-2-PF 
150 +20% 100 0.65 0.37 445-2002-1-ND 1.16 97 78 | 445-2002-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-151MR37-2-PF 
220 +20% 100 1.05 0.29 445-2004-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2004-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-221MR29-2-PF 
330 +20% 100 1.67 0.22 445-2006-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2006-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-331MR22-2-PF 
470 +20% 100 2.05 0.2 445-2009-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2009-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-471MR20-2-PF 
680 +20% 100 3.15 0.16 445-2012-1-ND 1.16 97 78 | 445-2012-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-681MR16-2-PF 
1000 +20% 100 4.78 0.13 445-2000-1-ND 1.16 97 -78 | 445-2000-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-102MR13-2-PF 
5 — SLF7045 Series 
3.3 +20% 100 0.02 2.5 445-2023-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2023-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-3R3M2R5-PF 
3.3 +20% 100 0.028 2.2 445-3866-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3866-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-3R3M2R2-H 
47 +20% 100 0.03 2 445-2026-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2026-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-4R7M2RO-PF 
47 +20% 100 0.031 21 445-3867-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3867-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-4R7M2R1-H 
6.8 +20% 100 0.039 1.7 445-2029-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2029-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-6R8M1R7-PF 
6.8 +20% 100 0.039 1.9 445-3868-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 88 | 445-3868-2-ND} NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-6R8M1R9-H 
10 +20% 100 0.036 1.3 445-2014-1-ND 1.31 1.09 -88 | 445-2014-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-100M1R3-PF 
10 +20% 100 0.047 1.8 445-3869-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3869-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-100M1R8-H 
15 +20% 100 0.052 11 445-2017-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2017-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-150M1R1-PF 
15 +20% 100 0.068 1.46 445-3870-1-ND¢ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3870-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-150M1R5-H 
22 +20% 100 0.061 0.9 445-2019-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2019-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-220MR90-PF 
22 +20% 100 0.082 1.25 445-3871-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 88 | 445-3871-2-ND} NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-220M1R3-H 
33 +20% 100 0.096 0.82 445-2021-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2021-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-330MR82-PF 
33 +20% 100 0.12 11 445-3872-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3872-2-ND} NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-330M1R1-H 
47 +20% 100 0.125 0.75 445-2024-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2024-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-470MR75-PF 
47 +20% 100 0.18 0.9 445-3884-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3884-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-470MR90-H 
68 +20% 100 0.175 0.6 445-2027-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2027-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-680MR60-PF 
68 +20% 100 0.27 0.75 445-3873-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3873-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-680MR75-H 
100 +20% 100 0.25 0.5 445-2015-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2015-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-101MR50-PF 
100 +20% 100 0.39 0.6 445-3885-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3885-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-101MR60-H 
150 +20% 100 0.34 0.4 445-2018-1-ND 1.31 1.09 -88 | 445-2018-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-151MR40-PF 
150 +20% 100 0.55 0.5 445-3874-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3874-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-151MR50-H 
220 +20% 100 0.52 0.33 445-2020-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2020-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-221MR33-PF 
220 +20% 100 0.83 0.4 445-3875-1-ND$ NEW! 1.32 1.10 .88 | 445-3875-2-ND¢ NEW! 1,000 385.00 | SLF7045T-221MR40-H 
330 +20% 100 0.74 0.25 445-2022-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2022-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-331MR25-PF 
330 +20% 100 1.15 0.35 | 445-3876-1-NDE NEW! — 1.32 1.10 88 | 445-3876-2-ND¢ NEW!| 1,000 385.00 | SLF7045T-331MR35-H 
470 +20% 100 1.05 0.22 445-2025-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2025-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-471MR22-PF 
680 +20% 100 1.48 0.2 445-2028-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2028-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-681MR20-PF 
1000 +20% 100 2.28 0.14 445-2016-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2016-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-102MR14-PF 
Fig. 6 — SLF10145 Series 
3.3 +30% 1 0.0161 3.7 445-3834-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3834-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-3R3N3R7-H 
5.6 +20% 1 0.0220 3.2 445-3837-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3837-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-5R6M3R2-H 
10 +20% 1 0.0364 2.5 445-1975-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1975-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-100M2R5-PF 
10 +20% 1 0.0364 2.5 445-3824-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3824-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-100M2R5-H 
15 +20% 1 0.0472 2.2 445-1978-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1978-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-150M2R2-PF 
15 +20% 1 0.0472 2.2 445-3827-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3827-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-150M2R2-H 
22 +20% 1 0.0591 1.9 445-1981-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1981-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-220M1R9-PF 
22 +20% 1 0.0591 1.9 445-3830-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3830-2-ND+ NEW! 500 262.50 | SLF10145T-220M1R9-H 
33 +20% 1 0.0815 1.6 445-1983-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1983-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-330M1R6-PF 
33 +20% 1 0.0815 1.6 445-3832-1-ND¢ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3832-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-330M1R6-H 
47 +20% 1 0.1 1.4 445-1985-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1985-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-470M1R4-PF 
47 +20% 1 0.1 1.4 445-3835-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3835-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-470M1R4-H 
68 +20% 1 0.14 1.2 445-1987-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1987-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-680M1R2-PF 
68 +20% 1 0.14 1:2 445-3838-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3838-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-680M1R2-H 
100 +20% 1 0.2 1.0 445-1976-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1976-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-101M1RO-PF 
100 +20% 1 0.2 1.0 445-3825-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3825-2-ND¢ NEW! 500 262.50 | SLF10145T-101M1RO-H 
150 +20% 1 0.35 0.79 445-1979-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1979-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-151MR79-PF 
150 +20% 1 0.35 0.79 445-3828-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3828-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-151MR79-H 
220 +20% 1 0.47 0.65 445-1982-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1982-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-221MR65-PF 
220 +20% 1 0.47 0.65 445-3831-1-ND¢ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3831-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-221MR65-H 
330 +20% 1 0.68 0.54 445-1984-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1984-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-331MR54-PF 
330 +20% 1 0.68 0.54 445-3833-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3833-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-331MR54-H 
470 +20% i 1.03 0.47 445-1986-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1986-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-471MR47-PF 
470 +20% 1 1.03 0.47 445-3836-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3836-2-ND¢ NEW! 500 262.50 | SLF10145T-471MR47-H 
680 +20% 1 1.6 0.38 445-1988-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1988-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-681MR38-PF 
680 +20% 1 1.6 0.38 445-3839-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3839-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-681MR38-H 
1000 +20% 1 2.8 0.29 445-1977-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1977-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-102MR29-PF 
1000 +20% 1 2.8 0.29 445-3826-1-ND$ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3826-2-ND¢ NEW! 500 262.50 | SLF10145T-102MR29-H 
1500 +20% 1 3.4 0.22 445-1980-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1980-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-152MR22-PF 
1500 +20% 1 3.4 0.22 445-3829-1-ND¢ NEW! 1.80 1.50 1.20 | 445-3829-2-ND} NEW! 500 262.50 | SLF10145T-152MR22-H 
NEW! Fig. 7 — SLF12565 Series NEW! 
2 +30% 1 0.0117 6.2 445-3845-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3845-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-2RON6R2-H 
4.2 +30% 1 0.015 5.5 445-3848-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3848-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-4R2N5R5-H 
7 +30% 1 0.0177 5 445-3850-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3850-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-7RONSRO-H 
10 +20% 1 0.0202 4.8 445-3840-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3840-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-100M4R8-H 
15 +20% 1 0.0237 4.2 445-3842-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3842-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-150M4R2-H 
22 +20% 1 0.0316 3.5 445-3843-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3843-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-220M3R5-H 
33 +20% 1 0.0406 2.8 445-3846-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3846-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-330M2R8-H 
47 +20% 1 0.0578 2.4 445-3847-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3847-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-470M2R4-H 
68 +20% 1 0.0787 2 445-3849-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3849-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-680M2RO0-H 
100 +20% 1 0.123 1.6 445-3841-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3841-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-101M1R6-H 
220 +20% 1 0.273 il 445-3844-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3844-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-221M1RO-H 
+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1493 


€&$TDK _ Inductors — vip, sLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont.) @Reel® 


Test DC Res. | Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance; Frequency} Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q)+20% (A) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NEW! Fig. 7 — SLF12575T Series NEW! 
1.2 +30% 1 0.0051 8.2 445-3855-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3855-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-1R2N8R2-H 
2.7 +30% 1 0.0074 7 445-3858-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3858-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-2R7N7RO-H 
3.9 +30% 1 0.0104 6.7 445-3861-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3861-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-3R9N6R7-H 
5.6 +30% 1 0.0116 6.3 445-3863-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3863-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-5R6N6R3-H 
6.8 +30% 1 0.0131 5.9 445-3865-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3865-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-6R8N5R9-H 
10 +20% 1 0.0156 5.4 445-3851-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3851-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-100M5R4-H 
15 +20% 1 0.0184 47 445-3853-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3853-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-150M4R7-H 
22 +20% 1 0.0263 4 445-3856-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3856-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-220M4RO0-H 
33 +20% 1 0.0395 3.2 445-3859-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3859-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-330M3R2-H 
47 420% 1 0.0528 2.7 445-3862-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3862-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-470M2R7-H 
68 +20% 1 0.0778 2 445-3864-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3864-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-680M2R0-H 
100 +20% 1 0.125 1.9 445-3852-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3852-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-101M1R9-H 
150 +20% 1 0.175 1.5 445-3854-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3854-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-151M1R5-H 
220 +20% 1 0.258 1.3 445-3857-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3857-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-221M1R3-H 
330 +20% 1 0.34 1 445-3860-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3860-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-331M1RO0-H 
Fig. 8 — RLF12545 Series 
1.9 +30% 100 0.0036 13 445-2948-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2948-2-ND 500 577.50 RLF12545T-1R9N100-PF 
2.7 +30% 100 0.0045 12 445-2949-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2949-2-ND 500 577.50 RLF12545T-2R7N8R7-PF 
4.2 +30% 100 0.0074 9.5 445-2950-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2950-2-ND 500 577.50 RLF12545T-4R2N6R5-PF 
5.6 +30% 100 0.0085 8 445-2951-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2951-2-ND 500 577.50 RLF12545T-5R6N6R1-PF 
78 +30% 100 0.0102 7 445-2952-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2952-2-ND 500 577.50 RLF12545T-7R8N5R4-PF 
10 +20% 100 0.0124 6 445-2947-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2947-2-ND 500 577.50 RLF12545T-100M5R1-PF 
Fig. 8 — RLF12560 Series 
1.0 +30% 100 0.0028 18.5 445-2954-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2954-2-ND 500 612.50 RLF12560T-1RON140 
1.9 +30% 100 0.0036 15.6 445-2955-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2955-2-ND 500 612.50 RLF12560T-1R9N120 
27 +30% 100 0.0045 14.4 445-2956-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2956-2-ND 500 612.50 RLF12560T-2R7N110 
4.2 +30% 100 0.0074 10.2 445-2957-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2957-2-ND 500 612.50 RLF12560T-4R2N100 
5.6 +30% 100 0.0085 9.7 445-2958-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2958-2-ND 500 612.50 RLF12560T-5R6N9R2 
78 +30% 100 0.0102 8.2 445-2959-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2959-2-ND 500 612.50 RLF12560T-7R8N8R2 
10 +20% 100 0.0124 7.5 445-2953-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2953-2-ND 500 612.50 RLF12560T-100M7R5 
Fig. 9 — RLF7030 Series 
1.0 +30% 100 0.0073 7.9 445-2960-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2960-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-1RON6R4 
1.5 +30% 100 0.0080 6.5 445-2961-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2961-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-1R5N6R1 
2.2 +20% 100 0.0100 5.5 445-2962-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2962-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-2R2M5R4 
3.3 +20% 100 0.0174 4.4 445-2963-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2963-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-3R3M4R1 
47 +20% 100 0.0260 3.5 445-2964-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2964-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-4R7M3R4 
6.8 +20% 100 0.0373 3.0 445-2965-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2965-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-6R8M2R8 


$ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. ‘ll 10 100 Qty. Pricing Part No. 
NEW! Fig. 10 — SPM6530 Series NEW! 
0.25 +20% 100 2.1 23 445-3877-1-ND 2.10 1.75 1.40 445-3877-2-ND 1,000 613.00 SPM6530T-R25M230 
0.47 +20% 100 3.3 17 445-3878-1-ND 2.10 1.75 1.40 445-3878-2-ND 1,000 613.00 SPM6530T-R47M170 
0.68 +20% 100 4.9 14 445-3879-1-ND 2.10 1.75 1.40 445-3879-2-ND 1,000 613.00 SPM6530T-R68M140 
1.0 +20% 100 7A 12 445-3880-1-ND 2.10 1.75 1.40 445-3880-2-ND 1,000 613.00 SPM6530T-1ROM120 
1.5 +20% 100 9.7 10 445-3881-1-ND 2.10 1.75 1.40 445-3881-2-ND 1,000 613.00 SPM6530T-1R5M100 
NEW! Fig. 11 — SPM10040 Series NEW! 
0.36 +20% 300 0.0011 17 445-3603-1-ND 1.58 1.40 1.23 445-3603-2-ND 500 306.50 SPM10040T-R36M170 
0.56 +20% 300 0.0017 15 445-3604-1-ND 1.58 1.40 1.23 445-3604-2-ND 500 306.50 SPM10040T-R56M150 
Fig. 12 — VLCF4018-2 Series 
1.6 +30% 100 0.044 1.72 445-3171-1-ND 77 68 60 445-3171-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-1R6N1R7-2 
2.2 +30% 100 0.052 1.44 445-3172-1-ND 77 68 60 445-3172-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-2R2N1R4-2 
3.3 +30% 100 0.069 1.26 445-3173-1-ND eA 68 60 445-3173-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-3R3N1R2-2 
47 +30% 100 0.088 1.07 445-3174-1-ND 77 68 60 445-3174-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-4R7N1RO-2 
6.8 +30% 100 0.108 0.94 445-3175-1-ND 77 68 -60 445-3175-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-6R8NR94-2 
10 +20% 100 0.163 0.74 445-3176-1-ND 77 68 60 445-3176-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-100MR74-2 
15 +20% 100 0.233 0.59 445-3177-1-ND 77 68 60 445-3177-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-150MR59-2 
22 +20% 100 0.321 0.49 445-3178-1-ND 77 68 60 445-3178-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-220MR49-2 
33 +20% 100 0.469 0.42 445-3179-1-ND Waa 68 60 445-3179-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-330MR42-2 
47 +20% 100 0.661 0.34 445-3180-1-ND 77 68 60 445-3180-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-470MR34-2 
Fig. 12 — VLCF4020 Series 
1.8 +30% 100 0.046 1.97 445-3181-1-ND Bea 68 60 445-3181-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-1R8N1R9 
2.2 +30% 100 0.054 1.72 445-3182-1-ND eA 68 60 445-3182-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-2R2N1R7 
3.3 +30% 100 0.071 1.52 445-3183-1-ND 77 68 60 445-3183-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-3R3N1R5 
47 +30% 100 0.089 1.24 445-3184-1-ND ae 68 60 445-3184-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-4R7N1R2 
6.8 +30% 100 0.119 1.05 445-3185-1-ND eA 68 -60 445-3185-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-6R8N1RO 
10 +20% 100 0.168 0.85 445-3186-1-ND 77 68 60 445-3186-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-100MR85 
15 +20% 100 0.275 0.68 445-3187-1-ND 77 68 60 445-3187-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-150MR68 
22 +20% 100 0.391 0.56 445-3188-1-ND aA 68 60 445-3188-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-220MR56 
27 +20% 100 0.451 0.48 445-3189-1-ND 77 68 60 445-3189-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-270MR48 
33 +20% 100 0.571 0.47 445-3190-1-ND 77 68 60 445-3190-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-330MR47 
47 +20% 100 0.849 0.39 445-3191-1-ND ah 68 60 445-3191-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-470MR39 
100 +20% 100 1.308 0.26 445-3192-1-ND 77 68 60 445-3192-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-101MR26 
Fig. 13 — VLCF5020 Series 
1.8 +30% 100 0.049 2.07 445-3193-1-ND 81 72 63 445-3193-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-1R8N2RO 
27 +30% 100 0.058 1.76 445-3194-1-ND 81 72 63 445-3194-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R7N1R7 
3.3 +30% 100 0.069 1.6 445-3195-1-ND 81 72 63 445-3195-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-3R3N1R6 
47 +30% 100 0.079 1.4 445-3196-1-ND 81 72 63 445-3196-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-4R7N1R4 
6.8 +30% 100 0.102 1.41 445-3197-1-ND 81 72 63 445-3197-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-6R8N1R1 
10 +20% 100 0.151 0.87 445-3198-1-ND 81 72 63 445-3198-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-100MR87 
15 +20% 100 0.214 0.71 445-3199-1-ND 81 72 63 445-3199-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-150MR71 
22 +20% 100 0.311 0.58 445-3200-1-ND 81 72 63 445-3200-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-220MR58 
33 +20% 100 0.435 0.48 445-3201-1-ND 81 72 63 445-3201-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-330MR48 
47 +20% 100 0.623 0.40 445-3202-1-ND 81 72 63 445-3202-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-470MR40 
100 +20% 100 1.375 0.27 445-3203-1-ND 81 72 63 445-3203-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-101MR27 
Fig. 13 — VLCF5020-1 Series 
2.2 +30% 100 0.058 2.62 445-3204-1-ND 81 72 63 445-3204-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R2N2R6-1 
2.7 +30% 100 0.069 2.28 445-3205-1-ND 81 72 63 445-3205-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R7N2R2-1 
3.3 +30% 100 0.079 2.02 445-3206-1-ND 81 72 63 445-3206-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-3R3N2R0-1 
4.7 +30% 100 0.102 1.7 445-3207-1-ND 81 72 63 445-3207-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-4R7N1R7-1 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1494 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


€&$TDK Inductors — vip, sLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont.) Reel” 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (9) (A) Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
6.8 +30% 100 0.138 1.39 445-3208-1-ND 81 72 63 445-3208-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-6R8N1R3-1 
10 +20% 100 0.198 1.13 445-3209-1-ND 81 72 63 445-3209-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-100M1R1-1 
15) +20% 100 0.292 0.90 445-3210-1-ND 81 72 63 445-3210-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-150MR90-1 
22 +20% 100 0.413 0.75 445-3211-1-ND 81 72 63 445-3211-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-220MR75-1 
33 +20% 100 0.597 1.62 445-3212-1-ND 81 72 63 445-3212-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-330MR62-1 
47 +20% 100 0.875 0.51 445-3213-1-ND 81 72 63 445-3213-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-470MR51-1 
Fig. 14 — VLF3010A Series 
1.5 +30% 100 0.068 1.2 445-3214-1-ND -90 80 .70 445-3214-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-1R5N1R2 
2.2 +20% 100 0.10 1.0 445-3215-1-ND -90 80 .70 445-3215-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.15 0.87 445-3216-1-ND -90 80 .70 445-3216-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.24 0.70 445-3217-1-ND -90 80 .70 445-3217-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-4R7MR70 
6.8 +20% 100 0.34 0.61 445-3218-1-ND -90 -80 -70 445-3218-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-6R8MR61 
10 +20% 100 0.58 0.49 445-3219-1-ND -90 80 .70 445-3219-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-100MR49 
15 +20% 100 0.75 0.40 445-3220-1-ND -90 80 .70 445-3220-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-150MR40 
22 +20% 100 1.3 0.33 445-3221-1-ND -90 -80 -70 445-3221-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-220MR33 
Fig. 14 — VLF3012A Series 
1.5 +30% 100 0.059 1.2 445-3222-1-ND 86 76 67 445-3222-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-1R5N1R2 
22 +20% 100 0.088 1.0 445-3223-1-ND 86 76 67 445-3223-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.11 0.87 445-3224-1-ND 86 76 67 445-3224-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.16 0.74 445-3225-1-ND 86 76 67 445-3225-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-4R7MR74 
6.8 +20% 100 0.23 0.59 445-3226-1-ND 86 76 67 445-3226-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-6R8MR59 
10 +20% 100 0.36 0.49 445-3227-1-ND 86 76 67 445-3227-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-100MR49 
15 +20% 100 0.54 0.41 445-3228-1-ND 86 76 67 445-3228-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-150MR41 
22 +20% 100 0.66 0.33 445-3229-1-ND 86 76 67 445-3229-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-220MR33 
33 +20% 100 i 0.27 445-3230-1-ND 86 76 67 445-3230-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-330MR27 
47 +20% 100 1.9 0.22 445-3231-1-ND 86 -76 67 445-3231-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-470MR22 
Fig. 15 — VLF4012A Series 
1.5 +20% 100 0.069 1.8 445-3232-1-ND 81 72 63 445-3232-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-1R5M1R6 
22 +20% 100 0.076 15 445-3233-1-ND 81 72 63 445-3233-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-2R2M1R5 
3.3 +20% 100 0.1 1.3 445-3234-1-ND 81 72 63 445-3234-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-3R3M1R3 
47 +20% 100 0.14 cha 445-3235-1-ND 81 72 63 445-3235-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.2 0.96 445-3236-1-ND 81 72 63 445-3236-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-6R8MR96 
10 +20% 100 0.3 0.80 445-3237-1-ND 81 72 63 445-3237-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-100MR79 
15 +20% 100 0.46 0.63 445-3238-1-ND 81 72 63 445-3238-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-150MR63 
22 +20% 100 0.71 0.52 445-3239-1-ND 81 72 63 445-3239-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-220MR51 
33 +20% 100 12 0.44 445-3240-1-ND 81 72 63 445-3240-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-330MR39 
47 +20% 100 2.0 0.36 445-3241-1-ND 81 72 63 445-3241-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-470MR30 
Fig. 16 — VLF5014A Series 
47 +20% 100 0.12 1.7 445-3242-1-ND 1.26 1.12 98 445-3242-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.16 1.4 445-3243-1-ND 1.26 1.12 98 445-3243-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-6R8MR99 
10 +20% 100 0.19 4a 445-3244-1-ND 1.26 1.12 98 445-3244-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-100MR92 
15 +20% 100 0.28 0.97 445-3245-1-ND 1.26 1.12 98 445-3245-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-150MR76 
NEW! Fig. 17 — VLF10040 Series NEW! 
1.0 +30% 100 0.0043 9.7 445-3556-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3556-2-ND 500 437.50 VLF10040T-1RON9R7 
1.5 +30% 100 0.0051 8.9 445-3557-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3557-2-ND 500 437.50 VLF10040T-1R5N8R9 
2.2 +30% 100 0.0079 Tal 445-3558-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3558-2-ND 500 437.50 VLF10040T-2R2N7R1 
3.3 +30% 100 0.0105 6.2 445-3559-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3559-2-ND 500 437.50 VLF10040T-3R3N6R2 
4.7 +30% 100 0.0127 5.4 445-3560-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3560-2-ND 500 437.50 VLF10040T-4R7N5R4 
6.8 +30% 100 0.0198 4.5 445-3561-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3561-2-ND 500 437.50 VLF10040T-6R8N4R5 
10 +20% 100 0.028 3.8 445-3562-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3562-2-ND 500 437.50 VLF10040T-100M3R8 
15 +20% 100 0.036 3.1 445-3563-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3563-2-ND 500 437.50 VLF10040T-150M3R1 
22 +20% 100 0.05 2.5 445-3564-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3564-2-ND 500 437.50 VLF10040T-220M2R5 
33 +20% 100 0.08 21 445-3565-1-ND 2.25 2.00 175 445-3565-2-ND 500 437.50 VLF10040T-330M2R1 
47 +20% 100 0.108 1.7 445-3566-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3566-2-ND 500 437.50 VLF10040T-470M1R7 
68 +20% 100 0.155 1.4 445-3567-1-ND 2.25 2.00 175 445-3567-2-ND 500 437.50 VLF10040T-680M1R4 
100 +20% 100 0.216 1.2 445-3568-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3568-2-ND 500 437.50 VLF10040T-101M1R2 
150 +20% 100 0.343 0.99 445-3569-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3569-2-ND 500 437.50 VLF10040T-151MR99 
220 +20% 100 0.467 0.81 445-3570-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3570-2-ND 500 437.50 VLF10040T-151MR99 
330 +20% 100 0.757 0.67 445-3571-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3571-2-ND 500 437.50 VLF10040T-331MR67 
NEW! Fig. 17 — VLF10045 Series NEW! 
1.0 +30% 100 0.0046 10 445-3572-1-ND 2.25 2.00 1.75 445-3572-2-ND 500 437.50 VLF10045T-1RON100 
1.5 +30% 100 0.0057 9 445-3573-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3573-2-ND 500 481.50 VLF10045T-1R5N9RO 
2.2 +30% 100 0.0085 74 445-3574-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3574-2-ND 500 481.50 VLF10045T-2R2N7R4 
3.3 +30% 100 0.0097 6.9 445-3575-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3575-2-ND 500 481.50 VLF10045T-3R3N6R9 
4.7 +30% 100 0.0125 6.1 445-3576-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3576-2-ND 500 481.50 VLF10045T-4R7N6R1 
6.8 +30% 100 0.0178 5.1 445-3577-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3577-2-ND 500 481.50 VLF10045T-6R8N5R1 
10 +20% 100 0.025 4.3 445-3578-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3578-2-ND 500 481.50 VLF10045T-100M4R3 
15 +20% 100 0.0373 3.5 445-3579-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3579-2-ND 500 481.50 VLF10045T-150M3R5 
22 +20% 100 0.0495 2.8 445-3580-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3580-2-ND 500 481.50 VLF10045T-220M2R8 
33 +20% 100 0.0701 2.3 445-3581-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3581-2-ND 500 481.50 VLF10045T-330M2R3 
47 +20% 100 0.0976 1.9 445-3582-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3582-2-ND 500 481.50 VLF10045T-470M1R9 
68 +20% 100 0.158 1.6 445-3583-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3583-2-ND 500 481.50 VLF10045T-680M1R6 
100 +20% 100 0.217 1.3 445-3584-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3584-2-ND 500 481.50 VLF10045T-101M1R3 
150 +20% 100 0.306 11 445-3585-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3585-2-ND 500 481.50 VLF10045T-151M1R1 
220 +20% 100 0.434 0.9 445-3586-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3586-2-ND 500 481.50 VLF10045T-221MR90 
330 +20% 100 0.721 0.7 445-3587-1-ND 2.48 2.20 1.93 445-3587-2-ND 500 481.50 VLF10045T-331MR70 
NEW! Fig. 18 — VLF12060 Series NEW! 
1.8 +30% 100 0.0036 12 445-3588-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3588-2-ND 500 569.00 VLF12060T-1R8N120 
2.7 +30% 100 0.0053 10 445-3589-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3589-2-ND 500 569.00 VLF12060T-2R7N100 
3.9 +30% 100 0.0070 9 445-3590-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3590-2-ND 500 569.00 VLF12060T-3RO9N9RO 
47 +30% 100 0.0096 RT 445-3591-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3591-2-ND 500 569.00 VLF12060T-4R7N7R7 
6.8 +30% 100 0.0109 Te 445-3592-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3592-2-ND 500 569.00 VLF12060T-6R8N7R2 
10 +20% 100 0.0139 6.2 445-3593-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3593-2-ND 500 569.00 VLF12060T-100M6R2 
15: +20% 100 0.0223 5 445-3594-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3594-2-ND 500 569.00 VLF12060T-150M5RO 
22 +20% 100 0.0314 41 445-3595-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3595-2-ND 500 569.00 VLF12060T-220M4R1 
33 +20% 100 0.0461 3.4 445-3596-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3596-2-ND 500 569.00 VLF12060T-330M3R4 
47 +20% 100 0.0622 2.8 445-3597-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3597-2-ND 500 569.00 VLF12060T-470M2R8 
68 +20% 100 0.0875 2.3 445-3598-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3598-2-ND 500 569.00 VLF12060T-680M2R3 
100 +20% 100 0.1324 1.9 445-3599-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3599-2-ND 500 569.00 VLF12060T-101M1R9 
150 +20% 100 0.1871 1.6 445-3600-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3600-2-ND 500 569.00 VLF12060T-151M1R6 
220 +20% 100 0.3068 1.3 445-3601-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3601-2-ND 500 569.00 VLF12060T-221M1R3 
330 +20% 100 0.404 al 445-3602-1-ND 2.93 2.60 2.28 445-3602-2-ND 500 569.00 VLF12060T-331M1RO 
NEW! Fig. 19 — VLS252012 Series NEW! 
0.47 +30% 1 0.047 2.2 445-3667-1-ND 83 74 65 445-3667-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-R47N2R1 
al +30% 1 0.073 1.8 445-3668-1-ND 83 74 65 445-3668-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-1RON1R7 
1.5 +30% 1 0.105 15 445-3669-1-ND 83 74 65 445-3669-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-1R5N1R4 
2.2 +20% 1 0.129 1.3 445-3670-1-ND 83 74 65 445-3670-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-2R2M1R3 
(Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK_Inductors — vip, sLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont. Digi@Reel® Rol 
Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.3 +20% 1 0.227 1 445-3671-1-ND 83 74 65 445-3671-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-3R3MR99 
47 +20% 1 0.338 0.8 445-3672-1-ND 83 74 65 445-3672-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-4R7MR81 
6.8 +20% 1 0.510 0.66 445-3673-1-ND 83 74 65 445-3673-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-6R8MR66 
10 +20% 1 0.630 0.59 445-3674-1-ND 83 74 65 445-3674-2-ND 2,000 323.00/M VLS252012T-100MR59 
NEW! Fig. 19 — VLS252015 Series NEW! 
1.0 +30% 1 0.068 1:7 445-3675-1-ND 83 74 65 445-3675-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-1RON1R7 
1.5 +30% 1 0.1 1.4 445-3676-1-ND 83 74 65 445-3676-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-1R5N1R4 
2.2 +30% 1 0.133 1.2 445-3677-1-ND 83 74 65 445-3677-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-2R2N1R2 
3.3 +20% 1 0.182 1 445-3678-1-ND 83 74 65 445-3678-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-3R3M1RO 
47 +20% 1 0.265 0.89 445-3679-1-ND 83 74 65 445-3679-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-4R7MR89 
6.8 +20% 1 0.4 0.73 445-3680-1-ND 83 74 65 445-3680-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-6R8MR73 
10 +20% 1 0.49 0.66 445-3681-1-ND 83 74 65 445-3681-2-ND 2,000 323.00/M VLS252015T-100MR66 
NEW! Fig. 20 — VLS3012 Series NEW! 

4 +30% 1 0.058 2:2. 445-3682-1-ND 71 63 55 445-3682-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-1RON2R2 
1.5 +30% 1 0.068 17 445-3683-1-ND 71 63 55 445-3683-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-1R5N1R7 
2.2 +20% 1 0.082 15 445-3684-1-ND 71 63 55 445-3684-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-2R2M1R5 
3.3 +20% 1 0.1 1.3 445-3685-1-ND 71 63 55 445-3685-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-3R3M1R3 
4.7 +20% 1 0.13 al 445-3686-1-ND 71 63 55 445-3686-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-4R7M1RO 
6.8 +20% 1 0.19 0.9 445-3687-1-ND 71 63 55 445-3687-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-6R8MR90 
10 +20% 1 0.28 0.72 445-3688-1-ND 71 63 55 445-3688-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-100MR72 
AS: +20% 1 0.44 0.58 445-3689-1-ND 71 63 55 445-3689-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-150MR58 
22 +20% 1 0.63 0.49 445-3690-1-ND 71 63 55 445-3690-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-220MR49 
33 +20% 1 1.04 0.4 445-3691-1-ND P| 63 55 445-3691-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-330MR40 
47 +20% 1 1.26 0.34 445-3692-1-ND 71 63 55 445-3692-2-ND 2,000 274.00/M VLS3012T-470MR34 

NEW! Fig. 20 — VLS3015 Series NEW! 
1.0 +30% 1 0.048 2 445-3693-1-ND 71 63 55 445-3693-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-1RON2RO 
1.5 +30% 1 0.062 1.6 445-3694-1-ND 71 63 55 445-3694-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-1R5N1R6 
2.2 +20% 1 0.07 1.4 445-3695-1-ND ml 63 55 445-3695-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-2R2M1R4 
3.3 +20% 1 0.093 1.2 445-3696-1-ND 71 63 55 445-3696-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-3R3M1R2 
47 +20% 1 0.113 0.99 445-3697-1-ND 771 63 55 445-3697-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-4R7MR99 
68 420% j 0.176 0.86 | 445-3698-1-ND 7 63 55 445-3698-2-ND 2,000 | 274.00/M VLS3015T-6R8MR86 
10 +20% 1 0.234 0.7 445-3699-1-ND 71 63 55 445-3699-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-100MR70 
15 +20% 1 0.352 0.58 445-3700-1-ND 71 63 55 445-3700-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-150MR58 
22 +20% 1 0.518 0.45 445-3701-1-ND Pr 63 55 445-3701-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-220MR45 
33 +20% 1 0.799 0.36 445-3702-1-ND Pr 63 55 445-3702-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-330MR36 
47 +20% 1 1.172 0.31 445-3703-1-ND 71 63 55 445-3703-2-ND 2,000 274.00/M VLS3015T-470MR31 
NEW! Fig. 21 — VLS4012 Series NEW! 
1.0 +30% 1 0.05 1.6 445-3704-1-ND 76 68 59 445-3704-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-1RON1R6 
1.5 +30% 1 0.06 1.5 445-3705-1-ND 76 68 59 445-3705-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-1R5N1R5 
2.2 +20% 1 0.07 1.4 445-3706-1-ND 76 68 59 445-3706-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-2R2M1R4 
3.3 +20% 1 0.085 1.2 445-3707-1-ND 76 68 59 445-3707-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-3R3M1R2 
47 +20% 1 0.14 ia 445-3708-1-ND 76 68 59 445-3708-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-4R7M1R1 
6.8 +20% 1 0.13 il 445-3709-1-ND 76 68 59 445-3709-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-6R8M1RO 
10 +20% 1 0.2 0.82 445-3710-1-ND 76 68 59 445-3710-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-100MR82 
15 +20% 1 0.31 0.65 445-3711-1-ND 76 68 59 445-3711-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-150MR65 
22 +20% 1 0.41 0.57 445-3712-1-ND 76 68 59 445-3712-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-220MR57 
33 +20% 1 0.68 0.44 445-3713-1-ND 76 68 59 445-3713-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-330MR44 
47 +20% 1 0.85 0.39 445-3714-1-ND -76 68 59 445-3714-2-ND 1,000 294.00 VLS4012T-470MR39 


NEW! Inductors — TSL, SL Series Radial Leaded 


TSL series: The TSL series features low DC resistance and high current handling capacities, making them (including self-temperature rise) 
ideal for power supply line applications. These parts are manufactured to a high degree of dimensional accu- SL Series Features: * Low RDC » Best for the power supply line Specifications: * Operating temperature 
racy using non-flammable material (UL94V-0). Specifications: * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C range: -40°C ~ 85°C 


Maximum Maximum Cut Tape 
Inductance Current DC Resistance Digi-Key Price Each Digi-Key Ammo Pack TDK 
Fig. (uH) Rating (A) (9) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TSL Series 

10 12 023 445-3722-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3722-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-100K5R1-PF 

15 9.5 .028 445-3723-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3723-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-150K4R5-PF 

22 8.2 .035 445-3724-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3724-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-220K4R2-PF 

33 6.8 043 445-3725-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3725-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-330K3R7-PF 

47 5.7 .052 445-3726-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3726-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-470K3R4-PF 

68 4.8 .068 445-3727-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3727-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-680K3RO-PF 

100 3.9 .097 445-3728-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3728-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-101K2R5-PF 

150 3.2 14 445-3729-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3729-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-151K2R1-PF 

1 220 2.7 12: 445-3730-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3730-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-221K1R7-PF 
330 21 3 445-3731-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3731-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-331K1R4-PF 

470 1.8 43 445-3732-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3732-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-471K1R1-PF 

680 1.5 61 445-3733-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3733-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-681KR99-PF 

1000 12 1 445-3734-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3734-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-102JR78-PF 

1500 1 1.3 445-3883-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3883-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-152JR68-PF 

2200 83 2 445-3735-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3735-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-222JR55-PF 

3300 69 3.1 445-3736-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3736-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-332JR44-PF 

4700 58 44 445-3737-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3737-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-472JR37-PF 

+ Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& TDK NEW! Inductors — TSL, SL Series Radial Leaded (Cont) 


Maximum Maximum Cut Tape 
Inductance Current DC Resistance Digi-Key Price Each Digi-Key Ammo Pack TDK 
Fig. (uH) Rating (A) (9) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
A 6800 46 6.5 445-3738-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3738-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-682JR30-PF 
10,000 4 10 445-3739-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3739-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-103JR24-PF 
2.2 5.6 015 445-3740-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3740-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-2R2M3R9-PF 
3.3 4.5 .017 445-3741-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3741-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-3R3M3R8-PF 
47 3.8 021 445-3742-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3742-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-4R7M3R5-PF 
6.8 3.2 025 445-3743-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3743-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-6R8M3R1-PF 
10 2.6 031 445-3744-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3744-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-100K2R6-PF 
15 21 .042 445-3745-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3745-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-150K2R1-PF 
22 17 07 445-3746-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3746-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-220K1R7-PF 
33 1.4 .092 445-3747-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3747-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-330K1R4-PF 
47 1.2 13 445-3748-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3748-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-470K1R2-PF 
68 1 16 445-3749-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3749-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-680K1RO-PF 
2 100 8 25 445-3750-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3750-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-101KR80-PF 
150 67 4 445-3751-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3751-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-151KR67-PF 
220 54 53 445-3752-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3752-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-221KR54-PF 
330 45 .78 445-3753-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3753-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-331KR45-PF 
470 -38 1 445-3754-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3754-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-471KR38-PF 
680 32 1.5 445-3755-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3755-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-681KR32-PF 
1000 26 2.2 445-3756-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3756-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-102KR26-PF 
1500 21 3.5 445-3757-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3757-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-152KR21-PF 
2200 At 6.4 445-3758-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3758-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-222KR17-PF 
3300 14 8.5 445-3759-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3759-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-332KR14-PF 
4700 15 12.2 445-3760-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3760-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-472JR13-PF 
1 14 .058 445-3761-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3761-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-1ROM7R7-PF 
2.2 10 .073 445-3762-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3762-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-2R2M6R7-PF 
3.3 8.8 01 445-3763-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3763-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-3R3M5R9-PF 
47 7.2 015 445-3764-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3764-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-4R7M4R8-PF 
6.8 6.1 .016 445-3765-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3765-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-6R8M4R6-PF 
10 5 025 445-3766-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3766-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-100M3R7-PF 
15 4.2 .029 445-3767-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3767-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-150M3R4-PF 
22 3.4 04 445-3768-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3768-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-220K2R9-PF 
33 2.8 .062 445-3769-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3769-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-330K2R3-PF 
47 2.3 .075 445-3770-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3770-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-470K2R1-PF 
68 1.9 13 445-3771-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3771-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-680K1R6-PF 
100 1.6 16 445-3772-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3772-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-101K1R4-PF 
3 150 1.3 .26 445-3773-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3773-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-151K1R1-PF 
220 aot 33 445-3774-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3774-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-221K1RO-PF 
330 88 52 445-3775-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3775-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-331KR82-PF 
470 75 66 445-3776-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3776-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-471KR72-PF 
680 61 V1 445-3777-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3777-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-681KR56-PF 
1000 51 1.4 445-3778-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3778-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-102JR50-PF 
1500 43 2.4 445-3779-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3779-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-152JR38-PF 
2200 35 3.2 445-3780-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3780-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-222JR33-PF 
3300 28 49 445-3781-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3781-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-332JR26-PF 
4700 24 7.6 445-3782-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3782-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-472JR21-PF 
6800 2 9.8 445-3783-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3783-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-682JR18-PF 
10,000 AT 18 445-3784-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3784-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-103JR14-PF 
15,000 13 24 445-3785-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3785-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-153JR12-PF 
SL Series 
10 9.8 019 445-3786-ND$ 3.80 3.09 2.38 - - - SL1215-100K3R6-PF 
15 8.9 022 445-3787-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = = = $L1215-150K3R3-PF 
22 7.2 031 445-3788-ND+ 3.80 3.09 2.38 = = cd $L1215-220K2R8-PF 
4 33 6 044 445-3789-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = = = $L1215-330K2R3-PF 
47 4.9 .059 445-3790-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = _ = $L1215-470K2RO-PF 
68 4.2 .073 445-3791-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = = = $L1215-680K1R8-PF 
100 3.4 all 445-3792-ND¢ 3.80 3.09 2.38 = _ _ $L1215-101K1R5-PF 
150 28 15 445-3793-ND$ 3.80 3.09 2.38 = = - SL1215-151K1R3-PF 
220 1.9 26 445-3794-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = _— =— $L1215-221K1RO-PF 
330 1.8 32 445-3795-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = = = $L1215-331KR91-PF 
470 1.6 48 445-3796-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = — =< $L1215-471KR72-PF 
5 680 1.3 73 445-3797-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = = = SL1215-681KR58-PF 
1000 14 96 445-3798-ND¢ 3.80 3.09 2.38 = - - $L1215-102KR51-PF 
1500 9 1.4 445-3799-ND¢ 3.80 3.09 2.38 - - - $L1215-152KR42-PF 
2200 7 25 445-3800-ND¥ 3.80 3.09 2.38 — - - $L1215-222KR31-PF 
3300 6 3.3 445-3801-ND¢ 3.80 3.09 2.38 - - - $L1215-332KR27-PF 
5600 AT 6.4 445-3802-ND¢ 3.80 3.09 2.38 - - - $L1215-562KR20-PF 
150 3 A 445-3803-ND+ 7.80 6.34 4.88 = _ = $L1720-151K2R1-PF 
220 2.6 13 445-3804-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L1720-221K1R8-PF 
330 2 18 445-3805-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = _— $L1720-331K1R5-PF 
470 1.7 27 445-3806-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L1720-471K1R3-PF 
6 680 1.4 38 445-3807-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = _ _ $L1720-681K1RO-PF 
1000 tat 54 445-3808-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $SL1720-102KR90-PF 
1500 98 86 445-3809-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = _ _ $L1720-152KR72-PF 
2200 81 1.22 445-3810-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = SL1720-222KR60-PF 
470 21 0.2 445-381 1-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L1923-471K1R5-PF 
680 1.8 29 445-3812-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L1923-681K1R3-PF 
7 1000 1.4 At 445-3813-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = — _— $L1923-102K1R1-PF 
2200 1 1 445-3814-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L1923-222KR70-PF 
10,000 46 4.3 445-3815-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = _ = $L1923-103KR33-PF 
15,000 -38 7A 445-3816-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L1923-153KR26-PF 
1000 1.7 35 445-3817-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = — _ $L2125-102K1R3-PF 
1500 1.3 61 445-3818-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L2125-152KR99-PF 
2200 1 78 445-3819-ND+ 7.80 6.34 4.88 = _ = SL2125-222KR87-PF 
8 3300 95 1.15 445-3820-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = $L2125-332KR72-PF 
4700 78 AA 445-3821-ND+ 7.80 6.34 4.88 = = _ SL2125-472KR59-PF 
6800 66 2.61 445-3822-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = = = SL2125-682KR47-PF 
10,000 55 3.41 445-3823-ND+ 7.80 6.34 4.88 = _ — $L2125-103KR41-PF 
$ Bulk 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Aifalmag NEW! Inductors for National Digi Deel’ eg eae eas) 

H i i T™ ST | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.205 (5.2) | 0.268 (6.9 
flectnonicsa Sim ple Switcher s2 | 0.433 daa 0.441 ee) 0.291 e 0.358 a 
Features: Sie cnindag eee ceatiae es) $3. | 0.551 (14.0) | 0.559 (14.2) | 0.327 (8.3) | 0.461 (11.7) 
High energy storage with minimum saturation « High stability from no load to full load Code Ct D — E = X = Coil 0.D.+ 2 nee ray aoe oa daa (1.14) nee Het} 
Electrical specifications at 25°C Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Test S6 | 0.925 (23.5) | 0.957 (24.3) | 0.555 (14.1) | 0.843 (21.4 
Frequency: Inductance measured at 10kHz/10mV C1 | 0.580 (14.73) | 0.340 (8.64) | 0.220 (5.58) | 0.110(2.80) | | chen | o.925 ba) 0.957 G43} 0.402 (02 0.843 bt 
50kHz Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM2574, LM2475. Oe fi Deed TO) Oe ED) | Peter 20) | < ANDO) SHC? | 1.000(25.4) | 1.218 (80.8) | 0.465 (11.8) | 1.100 (27.94) 
and LM2576. Inductance will be typical for the Ipc and ETop values listed. ; ; 0.827 (21.0) | 0.449 (11.4) | 0.299 (7.60) 0.110 (2.80) M 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.201 (5.1) | 0.250 (6.35) 
150kHz Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM259X-L1 Se ee ee | aaee oe Ome) | eo 80) 7 test a0, nee i 1 oat Ua} O87 to} 
through LM259X-L44 and LM25@X-L. G5 | 1.252 (81.8) | 0.701 (17.8) | 0.600(12.7) | 0.130 (3.30) T4 | 0.591 (15.0) | 0.614 (15.6) | 0.358 (9.1) | 0.300 (7.62) 

T5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.409 (10.4) | 0.600 (15.24) 
B Sorles==\ base Mount 50kHz Inductors TH6A | 0.925 (23.5) | 0.957 (24.3) | 0.386 (9.8) | 0.650 (16.51) 
LN Ipc ETop DCR 
(WH) Current | (V-Sec) (0) Size Digi-Key Price Each AlfaMag 
1.38 Typ. (A) Max. Max. Code Part No. Al 10 25 | PartNo. 
(35) 47 3.0 90 0.05 c2 TE2152-ND 1.86 1.59 1.49 | SH50C-3.0-47 
| 47 3.0 90 0.05 S5 TE2142CT-ND§ 2.81 2.68 2.55 | SH50S-3.0-47 
oe 47 3.0 90 0.05 $5 TE2142TR-ND& 268.00/250 SH50S-3.0-47 
< 47 3.0 90 0.05 T5 TE2137-ND 2.87 2.46 2.30 | SH50T-3.0-47 
-80 68 3.0 90 0.02 C4 TE2151-ND 2.94 2.52 2.36 | SH50C-3.0-68 
(2a:e) 100 3.0 90 0.04 Ca TE2156-ND 270 231 2.16 | SH50C-3.0-100 
150 2.0 90 0.10 C4 TE2158-ND 2.49 2.13 1.99 | SHS50C-2.0-150 
150 2.0 90 0.10 S6 TE2143CT-ND§ 3.53 3.36 3.20 | SH50S-2.0-150 
150 2.0 90 0.10 S6 TE2143TR-ND& 252.00/130 SH50S-2.0-150 
F Series — Encapsulated 150 | 3.0 200 0.10 c4 TE2155-ND 2.52 2.16 2.02 | SHSOC-3.0-150 
Flat Mount 176 14 90 0.14 c3 TE2159-ND 2.24 1.92 1.80 | SH50C-1.4-176 
176 14 90 0.14 SH6A TE2145CT-ND§ 3.36 3.20 3.04 | SH50S-1.4-176 
176 14 90 0.14 SH6A TE2145TR-ND& 208.00/150 SH50S-1.4-176 
176 1.4 90 0.14 TH6A TE2139-ND 3.40 2.91 2.72 | SH50T-1.4-176 
220 1.4 90 0.38 $5 TE2144CT-ND§ 3.07 2.92 2.78 | SH50S-1.4-220 
220 1.4 90 0.38 $5 TE2144TR-NDA& 292.00/250 SH50S-1.4-220 
220 14 90 0.38 T5 TE2138-ND 3.12 2.67 2.50 | SH50T-1.4-220 
220 1.4 90 0.38 F Series TE2148-ND 2.52 2.16 2.02 | SH50F-1.4-220 
220 3.0 200 0.07 C5 TE2154-ND 3.64 3.12 2.92 | SH50C-3.0-220 
267 0.9 90 0.18 C3 TE2162-ND 2.35 2.01 1.88 _| SH50C-0.9-267 
330 0.9 90 0.74 $5 TE2146CT-ND§ 2.98 2.84 2.70 | SH50S-0.9-330 
330 0.9 90 0.74 $5 TE2146TR-NDA& 284.00/250 SH50S-0.9-330 
a 7 Fi 330 0.9 90 0.74 T5 TE2140-ND 3.12 2.67 2.50 | SH50T-0.9-330 
S Series — T Series — V Series — 330 | 09 90 0.74 FSeries | 1E2149-ND 270 231 2.16 | SHSOF-0.9-330 
Surface Mount Thru-Hole Mount Encapsulated 330 0.9 90 0.74 VSeries | TE2136-ND 2.31 1.98 1.85 | SH50V-0.9-330 
Vertical Mount 330 | 3.0 200 0.15 C5 TE2153-ND 3.47 297 2.78 | SHS0C-3.0-330 
470 0.64 90 0.16 C4 TE2163-ND 2.77 2.37 2.22 | SH50C-0.64-470 
470 2.0 200 0.17 C5 TE2157-ND 3.50 3.00 2.80 | SH50C-2.0-470 
680 0.85 90 1.25 $5 TE2147CT-ND§ 2.94 2.80 2.66 | SH50S-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 $5 TE2147TR-ND& 280.00/250 SH50S-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 15 TE2141-ND 3.12 2.67 2.50 | SH50T-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 F Series TE2150-ND 2.66 2.28 2.13 | SH50F-0.85-680 
Eg 680 1.3 200 0.20 C5 TE2160-ND 3.99 3.42 3.20 | SH50C-1.3-680 
591. 1000 0.95 200 0.24 C5 TE2161-ND 4.24 3.63 3.39 | SH50C-0.95-1000 
(15) 2200 0.42 200 1.80 B Series TE2164-ND 4.03 3.45 3.22 | SH50B-0.42-2200 
§CutTape A Tape and Reel 
150kHz Inductors 
Simple LN Ipc ETop | DCR | Energy Cut Tape 
Switcher™ (WH) |Current | (V-ySec) | (0) | Storage } Size Digi-Key Price Each Tape and Reelx | AlfaMag Size Digi-Key Price Each AlfaMag 
Reference No.t | +20% | (A) Max. | Max. (uJ) Code | PartNo. 1 10 25 Qty. Pricing Part No. Code | PartNo. 1 10 25 Part No. 
Surface Mount Thru-Hole 
LM-259X-L3 118 0.20 13.2 1.80 2 _ _ 11 TE2183-ND 2.14 1.83 1.71 | SH150T-0.20-118 
LM-259X-L5 55. 0.30 6.6 1.00 2 S1 TE2210CT-ND 1.68 1.60 1.52 | 600 372.00 $H150S-0.30-55 _ ad — _ —|— 
LM-259X-L8 374 0.20 75.9 2.70 7 $2 TE2212CT-ND 2.06 1.96 1.87 | 550 312.38 SH150S-0.20-374 T2 TE2182-ND 2.31 1.98 1.85 | SH150T-0.20-374 
LM-259X-L10 176 0.30 26.4 1.40 8 $2 TE2211CT-ND 2.02 1.92 1.83 | 550 306.00 SH150S-0.30-176 T2 TE2181-ND 2.28 1.95 1.82 | SH150T-0.30-176 
LM-259X-L11 118 0.38 19.8 1.20 9 $2 TE2208CT-ND 1.97 1.88 1.79 | 550 299.63 SH150S-0.38-118 T2 TE2179-ND 2.24 1.92 1.80 | SH150T-0.38-118 
LM-259X-L12 78 0.46 16.5 0.80 8 _ = T2 TE2177-ND 22) 1.89 1.77 | SH150T-0.46-78 
LM-259X-L13 55 0.56 13.2 0.50 9 $2 TE2206CT-ND 1.93 1.84 1.75 | 550 293.25 SH150S-0.56-55 - _ _ _ -—|- 
LM-259X-L15 26 0.84 6.6 0.20 9 _ — T2 TE2171-ND 2.52 2.16 2.02 | SH150T-0.84-26 
LM-259X-L16 17 1.02 6.6 0.10 9 $2 TE2200CT-ND 1.93 1.84 1.75 | 550 293.25 SH150S-1.02-17 _ _ _ =_ -—|- 
LM-259X-L17 375 0.36 75.9 1.30 24 $3 TE2209CT-ND 2.23 2.12 2.02 | 375 270.30 SH150S-0.36-375 T3 TE2180-ND 2.42 2.07 1.94 | SH150T-0.36-375 
LM-259X-L18 252 0.44 49.5 0.90 24 _ oad T3 TE2178-ND 2.38 2.04 1.91 | SH150T-0.44-252 
LM-259X-L19 173 0.54 36.3 0.60 25 $3 TE2207CT-ND 2.06 1.96 1.87 | 375 312.38 SH150S-0.54-173 T3 TE2176-ND 2.31 1.98 1.85 | SH150T-0.54-173 
LM-259X-L20 115 0.67 29.7 0.40 26 $3 TE2205CT-ND 2.02 1.92 1.83 | 375 244.80 SH150S-0.67-115 T3 TE2175-ND 2.35 2.01 1.88 | SH150T-0.67-115 
LM-259X-L21 78 0.82 23.1 0.30 26 $3 TE2204CT-ND 2.02 1.92 1.83 | 375 244.80 SH150S-0.82-78 T3 TE2173-ND 2.35 2.01 1.88 | SH150T-0.82-78 
LM-259X-L22 54 1.00 16.5 0.20 27 $3 TE2202CT-ND 1.68 1.60 1.52 | 375 204.00 SH150S-1.0-54 =_ _ _ _ —|- 
LM-259X-L23 38 1.20 13.2 0.10 27 $3 TE2199CT-ND 2.18 2.08 1.98 | 375 265.20 SH150S-1.2-38 _ — — _ —|— 
LM-259X-L26 377 0.68 75.9 1.00 87 _ _ T4 TE2174-ND 2.52 2.16 2.02 | SH150T-0.68-377 
LM-259X-L27 248 0.83 72.6 0.60 85 $4 TE2203CT-ND 2.27 = 2.16 2.06 | 250 229.50 SH150S-0.83-248 T4 TE2172-ND 2.49 2.13 1.99 | SH150T-0.83-248 
LM-259X-L28 168 1.02 56.1 0.40 87 $4 TE2201CT-ND 2.23 2.12 2.02 | 250 225.25 SH150S-1.02-168 T4 TE2170-ND 2.49 2.13 1.99 | SH150T-1.02-168 
LM-259X-L29 112 1.26 42.9 0.30 89 $4 TE2198CT-ND 2.23 2.12 2.02 | 250 225.25 SH150S-1.26-112 T4 TE2169-ND 2.45 2.10 1.96 | SH150T-1.26-112 
LM-259X-L30 Ae 1.54 33.0 0.20 91 $4 TE2197CT-ND 2.18 2.08 1.98 | 250 221.00 SH150S-1.54-77 T4 TE2168-ND 2.45 2.10 1.96 | SH150T-1.54-77 
LM-259X-L31 53 1.87 26.4 0.13 93 $4 TE2195CT-ND 2.27 = 2.16 2.06 | 250 229.50 SH150S-1.87-53 T4 TE2167-ND 2.73 2.34 2.19 | SH150T-1.87-53 
LM-259X-L32 37 2.24 19.8 0.10 93 $4 TE2193CT-ND 2.27 = 2.16 2.06 | 250 229.50 SH150S-2.24-37 T4 TE2166-ND 2.70 2.31 2.16 | SH150T-2.24-37 
LM-259X-L33 24 2.74 16.5 0.07 90 S4 TE2190CT-ND 2.27 = 2.16 2.06 | 250 229.50 SH150S-2.74-24 T4 TE2165-ND 2.70 2.31 2.16 | SH150T-2.74-24 
LM-259X-L34 17 3.00 13.2 0.05 77 $4 TE2188CT-ND 2.60 2.48 2.36 | 250 263.50 SH150S-3.00-17 C1 TE2218-ND 1.96 1.68 1.57 | SH150C-3.00-17 
LM-259X-L35 | 250 | 150 | 726 | 023 | 281 | — | — c3 | 1e2222-ND 277 237 2.22 | SH150C-1.5-250 
LM-259X-L36 | 168 | 181 | 759 | 048 | 275 | SH6A| TE2I96CT-ND 3.70 352 3.35 | 150 | 264.00 | sH150S-1.81-168 | — | — = es fe 
LM-259X-L37 114 2.22 62.7 0.10 281 SH6A | TE2194CT-ND 4.45 4.24 4.03 | 150 275.60 SH150S-2.22-114 C3 TE2221-ND 2.59 2.22 2.08 | SH150C-2.22-114 
LM-259X-L38 77 2.70 52.8 0.09 281 SH6A | TE2191CT-ND 3.99 3.80 3.61 | 150 285.00 SH150S-2.70-77 _ _ _ _ -—|- 
LM-259X-L39 53 3.00 42.9 0.08 239 SH6A | TE2185CT-ND 3.95 3.76 3.58 | 150 282.00 $H150S-3.00-53 C3 TE2215-ND 2.87 2.46 2.30 | SH150C-3.00-53 
LM-259X-L40 38 3.00 29.7 0.05 171 SH6A | TE2186CT-ND 3.91 3.72 3.54 | 150 279.00 SH150S-3.00-38 C3 TE2216-ND 2.84 2.43 2.27 | SH150C-3.00-38 
LM-259X-L41 25 3.00 19.8 0.04 113 $5 TE2187CT-ND 2.86 2.72 2.59 | 200 272.00 SH150S-3.00-25 c2 TE2217-ND 2.28 1.95 1.82 | SH150C-3.00-25 
LM-259X-L42 167 2.50 75.9 0.14 522 SHC7 | TE2192CT-ND 5.84 5.56 5.29 | 130 347.50 SH150S-2.50-167 C4 TE2220-ND 4.20 3.60 3.36 | SH150C-2.50-167 
LM-259X-L43 110 3.00 75.9 0.09 495 SHC7 | TE2189CT-ND 6.75 5.48 5.21 | 130 342.50 SH150S-3.00-110 C4 TE2219-ND 4.13 3.54 3.31 | SH150C-3.00-110 
LM-259X-L44 77 3.00 59.4 0.08 347 SH6A | TE2184CT-ND 4.12 3.92 3.73 | 150 294.00 SH150S-3.00-77 C3 TE2214-ND 3.01 2.58 2.41 | SH150C-3.00-77 
LM-258X-L 19 4.50 32.0$ 0.02 192 _ ad C3 TE2213-ND 2.66 2.28 = 2.13 | SH150C-4.50-19 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor to be used for reference only. 
+ ETop for part number SH150C-4.50-19 is based on a frequency of 100kHz. All other items are rated at 150kHz. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1498 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TAIYO YUDEN Digi@Reel" 


Size 


Dimensions in Inch (mm) 


L 


Ww 


T 


e 


0201 


0.024 +0.001 (0.6 +0.03) 


0.012 +0.001 (0.3 +0.03) 


0.012 +0.001 (0.3 +0.03) 


0.006 +0.002 (0.15 +0.05) 


0402 


0.039 +0.002 (1.00 +0.05) 


0.020 +0.002 (0.5 +0.05) 


0.020 +0.002 (0.5 +0.05) 


0.010 +0.004 (0.25 +0.10) 


Multilayer Chip Inductors HK Series 


0603 


0.063 +0.006 (1.6 +0.15) 


0.031 +0.006 (0.8 +0.15) 


0.031 +0.006 (0.8 +0.15) 


0.012 +0.008 (0.3 +0.2) 


Features: ¢ Multilayer inductor made of advanced ceramics with low-resistivity silver used as internal conductors provides excellent Q and SRF characteristics * Designed 
to address surface mount inductor needs for applications above 100MHz » Multilayer block structure ensures outstanding reliability, high productivity and product quality 


Ct © E 


I*— L —| Applications: * Portable telephones, PHS and pagers * Miscellaneous high-frequency circuits * EMI countermeasure in high-frequency circuits 
Induct- Test Q Typical | Max. Rated Cut Tape 
ance Frequency | (Typical) | DC Resis-| Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (MHz) @ 100MHz | tance (Q) (mA) Part No. 10 50 100 _| Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0 +0.3nH 100 6 .088 250 587-1473-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1473-2-ND 15,000 21.00/M HK06031NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 6 .089 250 587-1474-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1474-2-ND 15,000 21.00/M HK06031N2S-T 
1.5 +0.3nH 100 6 WW 230 587-1475-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1475-2-ND 15,000 21.00/M HK06031N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 6 12 200 587-1476-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1476-2-ND 15,000 21.00/M HK06031N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 6 14 200 587-1477-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1477-2-ND 15,000 21.00/M HKO6032N2S-T 
2.7 +0.3nH 100 4 16 200 587-1478-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1478-2-ND 15,000 21.00/M HK06032N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 7 a9 180 587-1479-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1479-2-ND 15,000 21.00/M HKO6033N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 vd 20 170 587-1480-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1480-2-ND 15,000 21.00/M HKO6033N9S-T 
4.7 +0.3nH 100 7 24 150 587-1481-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK06034N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 va 27 150 587-1482-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO6035N6S-T 
6.8 45% 100 EA 30 150 587-1483-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO6036N8J-T 
8.2 45% 100 ae 34 150 587-1484-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO6038N2J-T 
0201 10 45% 100 7 At 150 587-1485-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060310NJ-T 
12 45% 100 ra 45 100 587-1486-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060312NJ-T 
15 45% 100 vd 50 100 587-1487-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060315NJ-T 
18 45% 100 7 57 100 587-1488-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060318NJ-T 
22 45% 100 va 71 100 587-1489-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60322NJ-T 
27 45% 100 6 1.11 50 587-1490-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060327NJ-T 
33 45% 100 6 1.33 50 587-1491-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60333NJ-T 
39 45% 100 6 1.51 50 587-1492-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60339NJ-T 
47 45% 100 6 1.74 50 587-1493-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060347NJ-T 
56 45% 100 6 1.85 50 587-1494-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60356NJ-T 
68 45% 100 6 2.30 50 587-1495-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60368NJ-T 
82 45% 100 6 2.60 50 587-1496-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60382NJ-T 
100 45% 100 6 3.00 40 587-1497-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO603R10J-T 
1.0 +0.3nH 100 11 04 300 587-1498-1-NDft 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051NOS-T 
12. +0.3nH 100 1 04 300 587-1499-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N2S-T 
15 +0.3nH 100 11 .05 300 587-1500-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 1 .06 300 587-1501-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N8S-T 
2.0 +0.3nH 100 11 06 300 587-1502-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10052NOS-T 
2.2 +0.3nH 100 10 .07 300 587-1503-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1503-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N2S-T 
2.4 +0.3nH 100 10 .07 300 587-1504-1-ND -60 2.70 4.80 | 587-1504-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N4S-T 
2.7 +0.3nH 100 10 .08 300 587-1505-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1505-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N7S-T 
3.0 +0.3nH 100 10 .09 300 587-1506-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1506-2-ND 10,000 19.00/M HK10053NOS-T 
3.3 +0.3nH 100 10 10 300 587-1507-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1507-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N3S-T 
3.6 +0.3nH 100 10 11 300 587-1508-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1508-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N6S-T 
3.9 +0.3nH 100 10 312 300 587-1509-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1509-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N9S-T 
4.3 +0.3nH 100 10 12 300 587-1510-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1510-2-ND 10,000 19.00/M HK10054N3S-T 
47 +0.3nH 100 10 12 300 587-1511-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10054N7S-T 
5.1 +0.3nH 100 10 13 300 587-1512-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1512-2-ND 10,000 19.00/M HK10055N1S-T 
5.6 +0.3nH 100 10 15 300 587-1513-1-NDft 60 2.70 4.80 | 587-1513-2-ND 10,000 19.00/M HK10055N6S-T 
6.2 +0.3nH 100 10 16 300 587-1514-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1514-2-ND 10,000 19.00/M HK10056N2S-T 
6.8 45% 100 10 A7 300 587-1515-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10056N8J-T 
7.5 45% 100 10 18 300 587-1516-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10057N5J-T 
8.2 45% 100 10 21 300 587-1517-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10058N2J-T 
0402 9.1 45% 100 10 22 300 587-1518-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10059N1J-T 
10 45% 100 10 23 300 587-1519-1-NDft 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100510NJ-T 
12 45% 100 1 .28 300 587-1520-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100512NJ-T 
15 45% 100 1 31 300 587-1521-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100515NJ-T 
18 45% 100 1 35 300 587-1522-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100518NJ-T 
22 45% 100 11 42 300 587-1523-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100522NJ-T 
27 45% 100 1 A7 300 587-1524-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100527NJ-T 
33 45% 100 1 50 200 587-1525-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100533NJ-T 
39 45% 100 1 52 200 587-1526-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100539NJ-T 
47 45% 100 afl 58 200 587-1527-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100547NJ-T 
56 45% 100 11 61 200 587-1528-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100556NJ-T 
68 45% 100 1 -70 180 587-1529-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100568NJ-T 
82 45% 100 10 81 150 587-1530-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100582NJ-T 
100 45% 100 10 94 150 587-1531-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R10J-T 
120 +5% 100 10 1.10 150 587-1532-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1532-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R12J-T 
150 45% 100 12 2.57 140 587-1788-1-ND -60 2.70 4.80 | 587-1788-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R15J-T 
180 45% 100 12 2.97 130 587-1789-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R18J-T 
220 45% 100 12 3.29 120 587-1790-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R22J-T 
270 +5% 100 12 3.92 110 587-1791-1-ND -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R27J-T 
1.0 +0.3nH 100 14 015 300 587-1533-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 14 .015 300 587-1534-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081N2S-T 
15 +0.3nH 100 14 03 300 587-1535-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 10 .06 300 587-1536-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 12 06 300 587-1537-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16082N2S-T 
2.7 +0.3nH 100 13 .06 300 587-1538-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16082N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 14 06 300 587-1539-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16083N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 13 07 300 587-1540-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16083N9S-T 
47 +0.3nH 100 13 08 300 587-1541-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16084N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 14 .09 300 587-1542-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16085N6S-T 
6.8 45% 100 14 WW 300 587-1543-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16086N8J-T 
8.2 45% 100 14 13 300 587-1544-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16088N2J-T 
10 45% 100 14 16 300 587-1545-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160810NJ-T 
12 45% 100 14 A7 300 587-1546-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160812NJ-T 
15 45% 100 15 -20 300 587-1547-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1547-2-ND 4,000 28.00/M HK160815NJ-T 
18 45% 100 15 .21 300 587-1548-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1548-2-ND 4,000 28.00/M HK160818NJ-T 
0603 22 45% 100 16 25 300 587-1549-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1549-2-ND 4,000 28.00/M HK160822NJ-T 
27 45% 100 16 28 300 587-1550-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160827NJ-T 
33 45% 100 17 35 300 587-1551-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160833NJ-T 
39 +5% 100 18 38 300 587-1552-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1552-2-ND. 4,000 28.00/M HK160839NJ-T 
47 45% 100 17 45 300 587-1553-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1553-2-ND 4,000 28.00/M HK160847NJ-T 
56 45% 100 17 50 300 587-1554-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160856NJ-T 
68 45% 100 18 55 300 587-1555-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160868NJ-T 
82 45% 100 18 -60 300 587-1556-1-ND$ 80 3.60 6.40 | 587-1556-2-ND 4,000 28.00/M HK160882NJ-T 
100 45% 100 18 65 300 587-1557-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1557-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R10J-T 
120 45% 50 16 68 300 587-1558-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1558-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R12J-T 
150 45% 50 13 73 300 587-1559-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R15J-T 
180 45% 50 13 85 300 587-1560-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R18J-T 
220 45% 50 12 95 300 587-1561-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R22J-T 
270 +5% 50 14 1.34 150 587-1562-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R27J-T 
330 45% 50 14 1.53 150 587-1563-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R33J-T 
390 45% 50 13 1.72 150 587-1564-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R39J-T 
470 45% 50 13 2.04 150 587-1565-1-ND -80 3.60 6.40 | 587-1565-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R47J-T 


§ 587-1793-ND (TAIYO-HK0603-V1) 50 each of values denoted (1250 total pieces). . $67.50 
+ 587-1787-ND (TAIYO-HK1005-V1) 50 each of values denoted (1300 total pieces). . $67.50 
$ 587-1792-ND (TAIYO-HK1608-V1) 50 each of values denoted (1350 total pieces). . $67.50 (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Multilayer Chip Inductors (cont) 
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LK Series 
Features: ¢ Internal printed coil structure creates a closed magnetic circuit which Dimensions in Inch (mm) 
a as a magnet Sd eumnaing ose wus penning higher mounting Size E WwW T e [lI] fw (LI ii 
S ileatlene Ane General GHCLICGt Goreble ced dinner ; 0.063 +0.006 | 0.031 +0.006 | 0.031 +0.006 | 0.012 +0.008 + 
See Noh meuntine dorsiice acteadron equipment in which compact size 0603 (1.6 £0.15) (0.8 £0.15) (0.8 +0.15) (0.3 #0.2) a ole be 
Induct- Test Max. DC Max. Rated Cut Tape Tape and Reel 
ance Freq. Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Size (uH) Tolerance (MHz) (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. 4,000 Part No. 
.047 +20% 50 10 .30 50 587-1597-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1597-2-ND 48.00/M LK160847NM-T 
.068 +20% 50 10 -30 50 587-1598-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1598-2-ND 48.00/M LK160868NM-T 
.082 +20% 50 10 -30 50 587-1599-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1599-2-ND 48.00/M LK160882NM-T 
-10 +10% 25 15 50 50 587-1566-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1566-2-ND 48.00/M LK1608R10K-T 
12 +10% 25 15 50 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1567-2-ND 48.00/M LK1608R12kK-T 
15 +10% 25 15 60 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1568-2-ND 48.00/M LK1608R15K-T 
18 +10% 25 15 60 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1569-2-ND 48.00/M LK1608R18K-T 
22 +10% 25 15 -80 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1570-2-ND 48.00/M LK1608R22K-T 
wee +10% 25 15 -80 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1571-2-ND 48.00/M LK1608R27K-T 
33 +10% 25 15 85 35 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1572-2-ND 48.00/M LK1608R33K-T 
.39 +10% 25 15 1.00 35 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1573-2-ND 48.00/M LK1608R39K-T 
47 +10% 25 15 1.35 35 587-1574-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1574-2-ND 48.00/M LK1608R47K-T 
56 +10% 25 15 1.55 35 587-1575-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1575-2-ND 48.00/M LK1608R56K-T 
68 +10% 25 15 1.70 35 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1576-2-ND 48.00/M LK1608R68K-T 
82 +10% 25 15 2.10 35 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1577-2-ND 48.00/M LK1608R82K-T 
1.0 +10% 10 35 60 25 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1578-2-ND 48.00/M LK16081ROK-T 
0603 12 +10% 10 35 -80 25 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1579-2-ND 48.00/M LK16081R2K-T 
1.5 +10% 10 35 -80 25 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1580-2-ND 48.00/M LK16081R5K-T 
1.8 +10% 10 35 95 25 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1581-2-ND 48.00/M LK16081R8K-T 
2.2 +10% 10 35 1.15 15 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1582-2-ND 48.00/M LK16082R2K-T 
2.7 +10% 10 35 1.35 15 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1583-2-ND 48.00/M LK16082R7K-T 
3.3 +10% 10 35 1.55 15 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1584-2-ND 48.00/M LK16083R3K-T 
3.9 +10% 10 35 1.70 15 587-1585-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1585-2-ND 48.00/M LK16083R9K-T 
47 +10% 10 35 2.10 15 587-1586-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1586-2-ND 48.00/M LK16084R7K-T 
5.6 +10% 4 35 1.55 5 587-1587-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1587-2-ND 48.00/M LK16085R6K-T 
6.8 +10% 4 35 1.70 5 587-1588-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1588-2-ND 48.00/M LK16086R8K-T 
8.2 +10% 4 35 2.10 5 587-1589-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1589-2-ND 48.00/M LK16088R2K-T 
10 +10% 2 35 2.55 5 587-1590-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1590-2-ND 48.00/M LK1608100K-T 
12 +10% 2 35 2.75 5 587-1591-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1591-2-ND 48.00/M LK1608120K-T 
15 +20% 1 20 1.70 1 587-1592-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1592-2-ND 48.00/M LK1608150M-T 
18 +20% 1 20 1.85 1 587-1593-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1593-2-ND 48.00/M LK1608180M-T 
22 +20% 1 20 2.10 1 587-1594-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1594-2-ND 48.00/M LK1608220M-T 
27 +20% 1 20 2.75 1 587-1595-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1595-2-ND 48.00/M LK1608270M-T 
33 +20% 1 20 2.95 1 587-1596-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1596-2-ND 48.00/M LK1608330M-T 
CK Series Dimensions in Inch (mm) 
Features: ¢ Internal printed coil structure creates a closed 0.063 +0.006 0.031 +0.006 0.031 £0.006 0.012 £0.008 
magnetic circuit which acts as a magnetic shield eliminating 0603 (1.6 +0.15) (0.8 +0.15) (0.8 +0.15) (0.3 +0.2) L 
crosstalk, thus permitting higher mounting densities * Multi- 0805 0.079 +0.012 -0.004 0.049 +0.008 0.033 +0.008 0.020 +0.012 i | [ i 
layer block structure yields higher reliability Applications: (R10M~2R2M) (2.0 +0.3 -0.1) (1.25 +0.2) (0.85 +0.2) (0.5 +0.3) 
* Separation of analog and digital circuits * Prevents 0805 0.079 +0.012 -0.004 0.049 +0.008 0.049 +0.008 0.020 +0.012 sek 
interference between PLL and the other digital circuits (4R7M~100M) (2.0 +0.3 -0.1) (1.25 +0.2) (1.25 +0.2) (0.5 +0.3) 
Test Max. DC Max. Rated Cut Tape 
Inductance Freq. Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (uh) Tolerance (MHz) | (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 47 +20% 4 20 50 60 587-1683-1-ND 1.55 6.98 12.40 587-1683-2-ND 4,000 54.00/M CK16084R7M-T 
10 420% 2 20 85 40 1.55 6.98 12.40 587-1684-2-ND 4,000 54.00/M CK1608100M-T 
10 +20% 25 15 16 500 1.15 5.18 9.20 587-1685-2-ND 4,000 40.00/M CK2125R10M-T 
22 +20% 25 15 .23 400 1.15 5.18 9.20 587-1686-2-ND 4,000 40.00/M CK2125R22M-T 
AT +20% 25 15 32 400 1.15 5.18 9.20 587-1687-2-ND 2,000 40.00/M CK2125R47M-T 
0805 1.0 +20% 10 20 .26 220 1.15 5.18 9.20 587-1688-2-ND 4,000 40.00/M CK21251ROM-T 
2.2 +20% 10 20 35 150 1.15 5.18 9.20 587-1689-2-ND 4,000 40.00/M CK21252R2M-T 
47 +20% 10 20 48 80 1.15 5.18 9.20 587-1690-2-ND 2,000 40.00/M CK21254R7M-T 
10 +20% 2 20 65 60 587-1691-1-ND 1.15 5.18 9.20 587-1691-2-ND 2,000 40.00/M CK2125100M-T 
AQ Series 4 + 
Features: * High Q and high SRF suitable for high frequency circuit »* Excellent mountability and heat resistance suitable for replacement of wirewound ’ oo 
inductors * Monolithic structure provides high reliability Pgs 4 
0.175 L<— 1.0 —+! 


Applications: * Mobile telephone, wireless LAN * High frequency module ¢ Tuner * High frequency circuits 


Max. DC Rated Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. 10,000 Part No. 
1.0 +0.3nH 0.07 760 587-1970-1-ND 1.75 788 14.00 587-1970-2-ND 56.00/M AQ1051NOS-T 
1.2 +0.3nH 0.07 760 587-1971-1-ND 1.75 788 14.00 587-1971-2-ND 56.00/M AQ1051N2S-T 
1.5 +0.3nH 8 0.07 760 587-1972-1-ND 1.75 788 14.00 587-1972-2-ND 56.00/M AQ1051N5S-T 
1.8 +0.3nH 0.07 760 587-1973-1-ND 1.75 788 14.00 587-1973-2-ND 56.00/M AQ1051N8S-T 
2.0 +0.3nH 0.08 710 587-1974-1-ND 1.75 7.88 14.00 587-1974-2-ND 56.00/M AQ1052NOS-T 
2.2 +0.3nH 0.08 710 587-1975-1-ND 1.75 788 14.00 587-1975-2-ND 56.00/M AQ1052N2S-T 
24 +0.3nH 0.09 670 587-1976-1-ND 1.75 788 14.00 587-1976-2-ND 56.00/M AQ1052N4S-T 
2.7 +0.3nH 8 0.09 670 587-1977-1-ND 1.75 788 14.00 587-1977-2-ND 56.00/M AQ1052N7S-T 
3.0 +0.3nH 0.11 610 587-1978-1-ND 1.75 788 14.00 587-1978-2-ND 56.00/M AQ1053NOS-T 
3.3 +0.3nH 0.12 580 587-1979-1-ND 1.75 788 14.00 587-1979-2-ND 56.00/M AQ1053N3S-T 
3.6 +0.3nH 0.14 540 587-1980-1-ND 1.75 788 14.00 587-1980-2-ND 56.00/M AQ1053N6S-T 
0402 3.9 +0.3nH 0.15 520 587-1981-1-ND 1.75 788 14.00 587-1981-2-ND 56.00/M AQ1053N9S-T 
4.3 +0.3nH 8 0.16 500 587-1982-1-ND 1.75 788 14.00 587-1982-2-ND 56.00/M AQ1054N3S-T 
47 +0.3nH 0.17 490 587-1983-1-ND 1.75 788 14.00 587-1983-2-ND 56.00/M AQ1054N7S-T 
5.1 +0.3nH 0.19 460 587-1984-1-ND 1.75 7.88 14.00 587-1984-2-ND 56.00/M AQ1055N1S-T 
5.6 +0.3nH 0.20 450 587-1985-1-ND 1.75 788 14.00 587-1985-2-ND 56.00/M AQ1055N6S-T 
6.2 +0.3nH 0.22 430 587-1986-1-ND 1.75 788 14.00 587-1986-2-ND 56.00/M AQ1056N2S-T 
6.8 +5% 8 0.23 420 587-1987-1-ND 1.75 788 14.00 587-1987-2-ND 56.00/M AQ1056N8J-T 
75 +5% 0.25 400 587-1988-1-ND 1.75 788 14.00 587-1988-2-ND 56.00/M AQ1057N5J-T 
8.2 +5% 0.27 390 587-1989-1-ND 1.75 7.88 14.00 587-1989-2-ND 56.00/M AQ1058N2J-T 
9.1 +5% 0.29 370 587-1990-1-ND 1.75 788 14.00 587-1990-2-ND 56.00/M AQ1059N1J-T 
10.0 +5% 8 0.31 360 587-1967-1-ND 1.75 788 14.00 587-1967-2-ND 56.00/M AQ10510NJ-T 
12.0 45% 0.39 320 587-1968-1-ND 1.75 788 14.00 587-1968-2-ND 56.00/M AQ10512NJ-T 
15.0 +5% 0.45 300 587-1969-1-ND 1.75 788 14.00 587-1969-2-ND 56.00/M AQ10515NJ-T 


587-1991-ND (TAIYO-AQ105-V1) 


20 each of 24 values (480 total pieces) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1500 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


I i iB bg DC | Max. 
A I YO ib U D E N Digi Ree Induc- Resist-| Rated Cut Tape Tape & Reelt 
. tance | Toler-) ance |Current} Digi-Key Pricing Pricing Taiyo Yuden 
Wound Chip Power Inductors (wH) | ance | (0) | (mA) | PartNo. 10 50 100 3,000 _| Part No. 
4.7 | 20% | 0.715 | 400 | 587-2065-1-ND 3.15 14.18 25.20 110.00/M | BRL2012T4R7M 
CB Series 10 20% | 1.105 | 330 | 587-2066-1-ND 3.15 14.18 25.20 110.00/M | BRL2012T100M 
22 20% | 1.69 270 | 587-2067-1-ND 3.15 14.18 25.20 110.00/M | BRL2012T220M 
The CB Series wound chip inductors can be used for small DC/DC converters and are suited for choke uses. 47 | 20% | 4.55 | 160 | 587-2068-1-ND 3.15 14.18 © 25.20 110.00/M ) BRL2012T470M 
Applications: * DSC/DVC/HDD *LCD Portable telephones *Game equipment + Various audio visual equipment 100 | 20% | 10.01 | 85 | 587-2069-1-ND 3.15 14.18 25.20 | 110.00/M_| BRL2012T101M 
¢ Various communication equipment BRL2518 Type 
1.0 | 20% | 0.080 | 1000 | 587-1952-1-ND 3.55 15.98 28.40 124.00/M | BRL2518T1ROM 
Dimensions — Inch (mm) 1.5 | 20% | 0.100 | 920 | 587-1953-1-ND 3.55 15.98 28.40 124.00/M | BRL2518T1R5M 
Size E WwW T e 2.2 | 20% | 0.135 | 850 | 587-1954-1-ND 3.55 15.98 28.40 124.00/M | BRL2518T2R2M 
0.063 +0.2 0.031 +0.008 0.031 +0.008 0.015 +0.006 3.3 | 20% | 0.300 | 580 | 587-1955-1-ND 3.55 15.98 28.40 124.00/M | BRL2518T3R3M 
0603 (1.6 +0.2) (0.8 +0.2) (0.8 +0.2) (0.4 +0.15) 4.7 | 20% | 0.400 | 470 | 587-1956-1-ND 3.55 15.98 28.40 124.00/M | BRL2518T4R7M 
0805 | 0.079 +0.008 | 0.049+0.008 | 0.049+0.008 | 0.020 +0.008 + For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
(CBC) | (2.0 +0.2) (1.25 +0.2) (1.25 +0.2) (0.5 +0.2) 
0805 | 0.079 +0.008 0.049 +0.008 0.035 +0.004 0.020 +0.008 
(CBL) | (2.0 +0.2) (1.25 +0.2) (0.9 +0.1) (0.5 40.2) ‘ 
0806 0.79 +0.008 0.063 +0.008 0.063 +0.008 0.020 +0.008 LB Series 
(2.0 +0.2) (1.6 +0.2) (1.6 +0.2) (0.5 +0.2) The LBMF Series wound chip inductor covers customers’ wide range module design by wide-line-up shape, standard, 
4007 | 9-098 +0.008 | 0.071 +0.008 | 0.071 +0.008 | 0.020 +0.008 low Rade, and high electric current series. The LBM2016 Series High Q and narrow tolerance are achieved by adopting 
(2.5 +0.2) (1.8 0.2) (1.8 +0.2) (0.5 +0.2) bottom-surface electrode structure. Wound chip inductors are suited for module design of signal line uses. The LBC Series 
1210 0.126 +0.008 0.098 +0.008 0.098 +0.008 0.024 +0.012 has super high Idc and low Rdc characteristics. The LBR Series features super low Rdc and high Ide characteristics. 
(3.2 20.2) (2.5 20.2) (2.5 20.2) (0.6 +0.3) Applications: *DSC/DVC/HDD *LCD Portable telephones *Game equipment Various audio visual equipment 
¢ Various communication equipment 
DC | Max. 
Induc- Resis-| Rated Cut Tape Dimensions - Inch (mm) 
tance | Toler- | tance | Current| Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden Type L WwW T 
Size| (WH) | ance | () | (mA) |Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing |Part No. LBME1608 0.063 +0.008 0.031 +0.008 0.031 +0.008 0.016 +0.006 
1.0 | 20% | 0.09 | 290 |587-1717-1-ND 2.60 11.70 20.80] 3,000 | 91.00/M |CBMF1608T1ROM (1.6 +0.2) (0.8 +0.2) (0.8 +0.2) (0.4 +0.15) 
2.2 | 20% | 0.17 | 190 /587-1718-1-ND 2.60 11.70 20.80) 3,000} 91.00/M |CBMF1608T2R2M 0.08 +0.008 0.063 +0.008 0.063 +0.008 0.02 +0.004 
wea} 47 | fim | bas | ise (amavaoreND 200 1490 So00( 00] stam lcametcoercoe | | Hrpopere treet tists + iuaanal | osan2) 
% I 5 e -1- H J i H 5 
22 | 10% | 1.0 | 70 |587-1721-1-ND 2.60 11.70 20.80/3,000 | 91.00/M |CBMF1608T220k lope vee my we aa ye ey ais 
47 | 10% | 2.5 50 _|587-1722-1-ND 2.60 11.70 20.80 | 3,000 | _91.00/M | CBMF1608T470K 0.079 +0.008 0.049 +0.008 0.049 +0.008 0.020 +0.008 
1.0 | 20% | 0.19 | 700 |587-1600-1-ND§ 2.60 11.70 20.80)3,000) 91.00/M |CBC2012T1ROM LBR2012 (2.0 +0.2) (1 95 +0 2) (1 95 +0 2) (0.5 +0.2) 
2.2 | 20% | 0.33 | 530 /587-1601-1-ND§ 2.60 11.70 20.80/3,000} 91.00/M )CBC2012T2R2M 0.128 0.008 0.072 0.008 0.072 0.008 0.004 0.008 
47 | 20% | 0.50 | 360 |587-1602-1-ND§ 2.60 11.70 20.80) 3,000 | 91.00/M |CBC2012T4R7M 183218 | is 5 a99 aban? aed? O60 
1o | 20% | 1.2 | 240 |587-1603-1-ND§ 2.60 11.70 20.80/3.000| 91.00/M /CBC2012T100M (3.2 20.2) (1.8 20.2) (1.8 20.2) (0.6 20.2) 
22 | 20% | 37 170 |587-1604-1-ND§ 2.60 11.70 20.80] 3,000} 91.00/M |CBC2012T220M 
0805 47 | 20% | 58 120 |587-1605-1-ND§ 2.60 11.70 20.80| 3,000 | _91.00/M |CBC2012T470M Dc Max. 
1.0 | 20% | 0.15 | 620 |587-1629-1-ND 2.75 12.38 22.00] 4,000 | 96.00/M |CBL2012T1ROM Induc- Resis- | Rated Cut Tape 
2.2 | 20% | 0.39 | 440 |587-1630-1-ND 2.75 12.38 22.00} 4,000 | 96.00/M |CBL2012T2R2M tance | Toler- | tance | Current] Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden 
47 | 20% | 0.66 | 275 /587-1631-1-ND 2.75 12.38 22.00} 4,000 | 96.00/M |CBL2012T4R7M (uH) | ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
10 | 20% | 1.0 205 |587-1632-1-ND 2.75 12.38 22.00} 4,000 | 96.00/M |CBL2012T100M LBMF1608 Type 
22 | 20% | 21 | 150 |587-1633-1-ND 2.75 12.38 22.00) 4,000} 96.00/M |CBL2012T220M TO | 20% | 0.09 | 230 [S87-1711-1-ND 245 11.03 19.60]3,000) 66.00/M | LBMFi608TTROM 
47 | 20% | 42 100 _|587-1634-1-ND 2.75 12.38 22.00/ 4,000 | 96.00/M |CBL2012T470M 2.2 20% | 0.17 160 | 587-1712-1-ND 2.45 11.03 19.60/3,000) 86.00/M | LBMF1608T2R2M 
1.0 | 20% | 0.10 | 1100 |587-1608-1-ND§ 2.45 11.03 19.60) 2,000) 86.00/M |CBC2016T1ROM 47 20% | 0.24 110 | 587-1713-1-ND 2.45 11.03 19.60} 3,000) 86.00/M | LBIMF1608T4R7M 
2.2 | 20% | 0.20 | 720 /587-1610-1-ND§ 245 11.03 19.60}2,000} 86.00/M )CBC2016T2R2M 10 10% | 0.36 80 | 587-1714-1-ND 2.45 11.03 19.60}3,000} 86.00/M | LBMF1608T100K 
4.7 | 20% | 0.37 | 530 |587-1612-1-ND§ 2.45 11.03 19.60}2,000 | 86.00/M |CBC2016T4R7M 22 10% 1.0 50 | 587-1715-1-ND 2.45 11.03 19.60}3,000) 86.00/M | LBMF1608T220K 
0806) 10 | 20% | 0.82 | 350 |587-1606-1-ND§ 2.45 11.03 19.60) 2,000) 86.00/M |CBC2016T100M 47 10% 25 35 | 587-1716-1-ND_ 2.45 11.03 19.60] 3,000] 86.00/M | LBMF1608T470K 
22 | 20% | 18 240 |587-1609-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/ 2,000 | 86.00/M |CBC2016T220M LBM2016 Type 
47 | 20% | 43 150 |587-1611-1-ND§ 2.45 11.03 19.60} 2,000 | 86.00/M |CBC2016T470M 0.15 5% 0.15 570 |587-1800-1-ND 1.95 8.78 15.60|2,000] 68.00/M | LBM2016TR15J 
100 | 20% | 80 110 |587-1607-1-ND§ 2.45 11.03 19.60} 2,000 | 86.00/M |CBC2016T101M 0.22 5% 0.20 520 |587-1801-1-ND 1.95 8.78 15.60|2,000} 68.00/M | LBM2016TR22J 
T.0 | 20% | 0.08 | 1000 |587-1615-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000| 86.00/M |CBC2518T1ROM 0.33 | 5% | 0.21 | 490 |587-1802-1-ND 1.95 878 15.60}2,000) 68.00/M | LBM2016TR33J 
2.2 | 20% | 0.13 | 890 |587-1618-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2,000} 86.00/M |CBC2518T2R2M 0.47 | 5% | 0.26 | 430 | 587-1803-1-ND 1.95 878 15.60/2,000) 68.00/M | LBM2016TR47J 
47 | 20% | 0.20 680 |587-1621-1-ND§ 2.45 11.03 19.60]2,000} 86.00/M |CBC2518T4R7M 0.68 5% 0.32 400 | 587-1804-1-ND 1.95 8.78 15.60} 2,000| 68.00/M | LBM2016TR68J 
10 | 20% | 0.36 | 480 |587-1613-1-ND§ 245 11.03 19.60|2,000| 86.00/M|CBC2518T100M 1.0 | 5% | 0.38 | 385 /587-1805-1-ND = 1.95 8.78 15.60 2,000) 68.00/M | LBM2016T1ROJ 
1007|_ 22 | 20% | 0.77 | 320 |587-1616-1-ND§ 2.45 11.03 19.60|2,000 | 86.00/M |CBC2518T220M on e ey an Sasa Obs ND ve a deen aby A Oa recat 
a7 | ao | 19 | 20 [sertotostNog 245 103 1960/2000 | soe [cacao | | | 35 | 5° | fee | oy |serteoe tub Ise 678 1860|2000| BONN | LOMITA 
220 | 20% | 8.4 | 110 |587-1617-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2.000 | 86.00/M |CBC2518T221M 47 _| S% | 0.78 | 270 | 587-1809-1-ND__1.95 _8.78 _15.60|2,000|_68.00/M _| LBM2016T4R7J 
7.0 | 20% | 0.055| 1440 |587-1622-1-ND§ 3.50 15.75 28.00|1,000| 123.00 /CBC3225TROMR 68 | 5% | 0.97 ) 240 |ROreIRICRENDY 1-95 8.78 15.60/2,000) 68.00/M | LBM2O16TEREJ 
: 10 5% 1.2 205 |587-1811-1-ND 1.95 8.78 15.60|2,000} 68.00/M | LBM2016T100J 
2.2 | 20% | 0.08 | 1130 /587-1623-1-ND§ 3.50 15.75 28.00} 1,000 123.00 | CBC3225T2R2MR 15 5% 15 485 |587-1812-1-ND 1.95 8.78 15.60/2.000| 68.00/M | LBM2016T150J 
47 | 20% | 0.10 | 1010 /587-1624-1-ND§ 3.50 15.75 28.00} 1,000 123.00 | CBC3225T4R7MR 29 5% 28 140 |587-1813-1-ND 1.95 878 1560/2.000| 68.00/M | LBM2016T220J 
1210] 10 | 20% | 0.133) 900 |587-1625-1-ND§ 3.50 15.75 28.00] 1,000] 123.00 |CBC3225T100MR 33 | 5% | 36 | 125 |S87-1814-1-ND 1.95 878 15.60|2,000| 68.00/M | LBM2016T330J 
22 | 20% | 0.27 | 620 |587-1626-1-ND§ 3.50 15.75 28.00|1,000| _ 123.00 |CBC32257220MR 47-18% 41108 | 887-181S--ND 1.98878 15.60/20) 68 0O/M TLBM2016T470/ 
47 | 20% | 0.67 | 390 |587-1627-1-ND§ 350 15.75 28.00} 1,000 123.00 |CBC3225T470MR 68 5% 70 87 |587-1816-1-ND 1.95 878 15.60|2,000] 68.00/M | LBM2016T680J 
100 | 20% | 14 270 |587-1628-1-ND§ 3.50 15.75 28.00] 1,000 123.00 |CBC3225T101MR 100 5% 8.0 70 |587-1817-1-ND 1.95 878 15.60|2,000| 68.00/M | LBM2016T101J 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. LBC2518 Type 
1.0 20% | 0.08 775 =| 587-1933-1-ND 1.65 7.43 13.20]2,000| 58.00/M | LBC2518T1ROM 
§ 587-1796-ND (TAIYO-CBCCOIL-V1) —_5 each of values denoted (145 total pieces). . $67.50 2.2 20% | 0.13 630 | 587-1934-1-ND 1.65 7.43 13.20)2,000} 58.00/M | LBC2518T2R2M 
47 20% | 0.20 510 | 587-1935-1-ND 1.65 7.43 13.20)2,000} 58.00/M | LBC2518T4R7M 
7 10 10% | 0.36 375 | 587-1936-1-ND 1.65 7.43 13.20|2,000} 58.00/M | LBC2518T100K 
BR Series 22 10% | 0.77 250_| 587-1937-1-ND_ 1.65 7.43: 13.20 | 2,000] 58.00/M_| LBC2518T220K 
47 10% 1.9 165 | 587-1938-1-ND 1.65 7.43  13.20/2,000) 58.00/M | LBC2518T470K 
The best efficiency design is achieved by adopting bottom-surface electrode structure. Small 100 | 10% | 37 125 | 587-1939-1-ND = 1.65 = 7.43 13.20) 2,000) 58.00/M | LBC2518T101K 
and low-profile wound chip inductors are suited for module design which needs high electric 220 | 10% | 84 80 | 587-1940-1-ND 1.65 97.43 13.20/ 2,000} 58.00/M | LBC2518T221K 
current like DC/DC converters. Applications: * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, 470_| 10% | 22 50 | 587-1941-1-ND 1.65 7.43 13.20/2,000| _58.00/M | LBC2518T471K 
DVC, DSC, PDA, LCD displays LBR2518 Type 
1.0 20% | 0.0585] 960 |587-2049-1-ND 1.40 6.30 11.20/2,000] 49.00/M | LBR2518T1ROM 
Dimensions — Inch (mm) 2.2 20% | 0.091 | 480 | 587-2050-1-ND 1.40 6.30 11.20)2,000| 49.00/M | LBR2518T2R2M 
Type L WwW H - Maximum e 47 20% | 0.13 345 | 587-2051-1-ND 1.40 6.30 11.20/2,000| 49.00/M | LBR2518T4R7M 
0.063 +0.008 | 0.031+0.008 | 0.031-+0.008 | 0.016 +0.006 10 10% | 0.247 | 235 |587-2052-1-ND 1.40 6.30 11.20}2,000} 49.00/M | LBR2518T100K 
BRC1608 (1.6 +0.2) (0.8 20.2) (0.8 20.2) (0.45 +0.15) 22 | 10% | 0.572 | 175 |587-2053-1-ND 1.40 6.30 _11.20|2,000| 49.00/M | LBR2518T220K 
0.078 =0.008 10.049 =0.008 0.040 0.020 +008 47 | 10% | 1.092 | 120 |587-2054-1-ND 1.40 6.30 11.20]2,000/ 49.00/M | LBR25181470K 
BRL2012 (2.0 +0.2) (1.25 +0.2) (1.0) (0.5 +0.2) 100 | 10% | 2.457 | 80 |587-2055-1-ND 1.40 6.30 _11.20/2,000| 49.00/M | LBR2518T101K 
0.098 +0.008 0.071 +0.008 0.048 0.020 +0.008 LBR2012 Type 
BRL2518 (2.5 20.2) (1.8 #0.2) (1.2) (0.5 20.2) 10 | 20% | 0.091 | 400 |587-2042-1-ND 140 6.30 11.20)3,000) 49.00/M | LBR2012T1ROM 
2.2 20% | 0.169 | 260 | 587-2043-1-ND 1.40 6.30 11.20)3,000| 49.00/M | LBR2012T2R2M 
47 20% | 0.312 | 200 | 587-2044-1-ND 1.40 6.30 11.20)3,000| 49.00/M | LBR2012T4R7M 
pc Max. 10 10% | 0.468 | 150 |587-2045-1-ND 1.40 6.30 11.20}3,000) 49.00/M | LBR2012T100K 
Induc- Resist-| Rated | Cut Tape Tape & Reelt) 22 | 10% | 1.3 | 100 |587-2046-1-ND 1.40 6.30 _11.20|3,000| _49.00/M_| LBR2012T220K 
tance | Toler-| ance | Current) Digi-Key Pricing Pricing Taiyo Yuden 47 10% | 2.21 75 | 587-2047-1-ND 1.40 6.30 11.20}3,000) 49.00/M | LBR2012T470K 
(wH) | ance | (0) (mA) | Part No. 10 50 100 3,000 Part No. 100 10% 5.2 50 | 587-2048-1-ND 1.40 6.30 11.20} 3,000] 49.00/M | LBR2012T101K 
BRC1608 Type LB3218 Type 
02 | 20% | 0.078 | 980 | 587-2056-1-ND 3.60 16.20 28.80 726.00/M | BRC1608TR20M 1.0 20% | 0.078 | 1075 | 587-2032-1-ND 1.55 6.98 12.40] 2,000) 54.00/M | LB3218T1ROM 
0.35 | 20% | 0.104] 810 |587-2057-1-ND 3.60 16.20 28.80 | 126.00/M | BRC1608TR35M re ae Hee ie Ser 20g AD ie ot eH pou ay tae eM 
tae ae Cinss| °on Pestispeeuined §30, oon onan ee OU BNetepetheen 10 | 10% | 0.325 | 340 |587-2035-1-ND 1.55 6.98 12.40]2,000] 54.00/M | LB3218T100k 
0.77 | 20% | 0.143 | 660 |587-2060-1-ND 3.60 ‘16.20 28.80 | _126.00/M_| BRC1608TR77M 22 | 10% | 0.687 | 255 [SSM@A2036SINDE 1.55 6.98 12.40 /2,000|_54.00/M | LB3218T220K 
47 10% | 1.196 | 205 |587-2037-1-ND 1.55 6.98 12.40|2,000) 54.00/M | LB3218T470K 
1.0 | 20% | 0.234 | 520 | 587-2061-1-ND 3.60 16.20 28.80 126.00/M | BRC1608T1ROM , 
100 10% | 3.12 140 | 587-2038-1-ND 1.55 6.98 12.40/2,000) 54.00/M | LB3218T101K 
2.2 | 20% | 0.715 | 280 | 587-2062-1-ND 3.60 16.20 28.80 126.00/M | BRC1608T2R2M 220 10% | 7.02 80 |587-2039-1-ND 1.55 698 12.40/2.000) 54.00/M |LB3218T221K 
BRL2012 Type 470 10% | 18.2 50 | 587-2040-1-ND 1.55 6.98 12.40|2,000) 54.00/M | LB3218T471K 
1.0 | 20% | 0.1755} 850 | 587-2063-1-ND 3.15 14.18 25.20 110.00/M | BRL2012T1ROM 1000 | 10% | 35.1 40 | 587-2041-1-ND 1.55 6.98 12.40} 2,000) 54.00/M | LB3218T102K 
22 | 20% | 0.39 | 550 |587-2064-1-ND 3.15 14.18 25.20 | 110.00/M_| BRL2012T2R2M For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN Dc] Max 
Induc- Resist- | Rated Cut Tape 
. tance | Toler- | ance |Current) Digi-Key Pricing Tape and Reel | Taiyo Yuden 
Wound Chip Power Inductors (cont, (uH) | ance | (9) | (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
. NR3015 Type 
NP Series 1.0 | 30% | 0.03 | 2100 [587-1647-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T1RON 
. 2.2 | 20% | 0.06 | 1480 |587-1648-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T2R2M 
Features: 47 | 20% | 0.12 | 1020 |587-1649-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T4R7M 
¢ Small surface area *Low profile * Designed for high current applications where a 10 20% 0.23 700 |587-1650-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T100M 
surface mount component is required 22 | 20% | 0.52 | 470 |587-1651-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T220M 
47 | 20% | 1.34 | 320 |587-1652-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T470M 
Applications: NR4010 Type 
Power supply circuits/DC-DC converters in a variety of applications where compact size a7 20% 0.21 900 | 587-1658-1-ND 6.20 aT 49.60 | 5,000 | 217.00/M | NR4010T4R7M 
is vital, such as digital camcorders, HDD and notebook PC's 10 | 20% | 0.38 | 560 | 587-1653-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M | NR4010T100M 
47 | 20% | 1.81 | 240 |587-1657-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M | NR4010T470M 
Dimensions — Inch (mm) NR4012 Type 
a Ee [an] Se fares $i fe 22/10) leo mogun 
7 % | 0. 587-1663-1- 5. 85 42. Bt i 7 
npoasa | 0-197 +0.008 | 0.197 +0.008) 0.118 | 0.051 0.004 | 0.226 +0.012 to | 20% | 0.24 | 740 |587-1659-1-ND 530 23.85 42.40 | 4'500 | 186.00/M | NR4012T100M 
(5.00.2) |_ (5.0 +0.2) (3.0) (1.3201) |_ (5.8 40.3) 22 | 20% | 0.48 | 510 |587-1660-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M | NR4012T220M 
NPO4SB/ | 0.197 +0.008 | 0.197 +0.008 0.079 0.051 +0.004 | 0.228 +0.012 47 20% 1.0 350 | 587-1662-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M | NR4012T470M 
NPO4SZB | (5.0+0.2) | (5.0 +0.2) (2.0) (1.3401) | (5.8 +0.3) NR4018 Type 
70 | 30% | 0.03 | 1830 [587-1606-1-ND 445 2003 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4078T1RON 
Typ. DC) Max 2.2 | 20% | 0.06 | 1440 |587-1669-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T2R2M 
nda pe | eee ante 47 | 20% | 0.09 | 1200 |587-1671-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T4R7M 
i a mesa eee i dices. etosnt 10 | 20% | 0.18 | 840 |587-1664-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T100M 
fat ae a Tae panne an eae rr Bee Paice 22 | 20% | 0.36 | 590 |587-1667-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T220M 
CHEE eae [as ) ESA) | atin eS JOE GetuL 47 | 20% | 0.65 | 420 |587-1670-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3.500 | 156.00/M | NR40181470M 
NPO4SA Type 100 | 20% | 1.5 | 270 |587-1665-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T101M 
10 ] 20% | 0.054 ] 0.90 [587-1672-1-ND 5.50 24.75 44.00) 2,000 | 193.00/M] NPO4SA100M 220 | 20% | 4.0 | 170 |587-1668-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T221M 
22 | 20% | 0.09 | 0.53 |587-1673-1-ND 5.50 24.75 44.00] 2,000 | 193.00/M| NPO4SA220M NR6012 Type 
NPO4SB Type 25 | 30% | 0.108] 1730 ]587-2024-1-ND 5.95 26.78 47.60] 1,000] 208.00 | NR6012T2RSNE 
47 | 30% | 0.033] 12 |587-1674-1-ND 550 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M) NPO4SB4R7N 4.0 | 30% | 0.126 | 1570 |587-2025-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T4RONE 
10 | 20% | 0.054 | 0.90 |587-1675-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M] NPO4SB100M 5.3 | 20% | 0.132 | 1400 |587-2026-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012TSR3ME| 
22 | 20% | 0.12 | 0.51 |587-1676-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M) NPO4SB220M 68 | 20% | 0.198 | 1180 |587-2027-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T6R8ME| 
47 | 20% | 0.27 | 0.38 |587-1677-1-ND 4.50 20.25 36.00] 3,000 | 158.00/M| NP04SB470M 10__| 20% | 0.282 | 1000 |587-2028-1-ND_ 5.95 26.78 _47.60 | 1,000 | _ 208.00 | NR6012T100ME 
NPO4SZB Type 22 | 20% | 0.636 | 630 |587-2020-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NRG012T220ME 
9 678-411 47 | 20% | 1.26 | 460 |587-2030-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T470ME 
1a au a ae Se BFB LIND a5) oe Wen an eno Tee 100 | 20% | 2.616 | 320 |587-2031-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T101ME 
47 | 30% | 0.075) 1.8 |587-1680-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M) NPO4SZB4R7N NR6020 Type 
10 | 20% | 01 | 1.3 |587-1681-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M] NPO4SZB100M 08 | 30% | 0.026 ] 3800 ]587-2070-1-ND 5.25 23.63 42.00] 2,500 | 184.00/M | NR6O20TOREN 
22 | 20% | 0.21 | 0.77 |587-1682-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M) NP04SZB220M 2.2 | 30% | 0.0442] 2700 |587-2071-1-ND 5.25 23.63 42.00 | 2,500 | 184.00/M | NR6020T2R2N 
4.7 | 30% | 0.0754] 2000 |587-2072-1-ND 5.25 23.63 42.00 | 2,500 | 184.00/M | NR6020T4R7N 
+ For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 10 | 20% |0.1625| 1400 |587-2073-1-ND 5.25 23.63 42.00 | 2,500 | 184.00/M | NRG020T100M 
NEW! NR6028 Type NEW! 
. 09 | 30% | 0.013 | 4600 /587-2096-1-ND 3.95 17.78 31.60] 2,000 | 138.00/M | NR6028TORON 
NR Series 1.5 | 30% | 0.016 | 4200 |587-2097-1-ND 3.95 17.78 31.60 | 2,000 | 138.00/M | NR6028T1R5N 
Features: « Small and low profile * Corresponds to high current * Simple and original magnetic shield structure * Structure AG oy oe ae ar eee AD — ve ee 3000 Teche bee 
is strong against shock Applications: * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, DVC, DSC, PDA, LCD displays 47 20% | 0.031 | 3000 | 587-2100-1-ND 3.95 17.78 31.60 | 2,000 | 138.00/M | NR6028T4R7M 
6.0 | 20% | 0.04 | 2500 |587-2101-1-ND 3.95 17.78 31.60 | 2,000 | 138.00/M | NR6028TEROM 
a. | Se |e [488 | see tto i Hr et| 2s [Sea [eva 
ee ROIS NOG? NRSUO TERS 47 | 20% | 03 | 920 |587-2104-1-ND 3.95 17.78 31.60 | 2.000 | 138.00/M | NRGO28T470M 
= = +|H t 100 | 20% | 0.6 | 660 |587-2105-1-ND 3.95 17.78 31.60 | 2,000 | 138.00/M | NR6028T101M 
Hie 3 NRG045 Type 
T r 1.0 | 30% | 0.014 | 4200 [587-2074-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6O45T1RON 
Ww f ‘ 1.3 | 30% | 0.016 | 4000 |587-2075-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T1R3N 
| 4k eS 1.8 | 30% | 0.018 | 3700 |587-2076-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T1R8N 
a 2.3 | 30% | 0.021 | 3500 |587-2077-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T2R3N 
—_ t 3. 30% | 0.024 | 3200 |587-2078-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T3RON 
45 | 20% | 0.031 | 3000 |587-2079-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T4R5M 
Dimensions ~ Inch (mm) 6.3 | 20% | 0.038 | 2800 | 587-2080-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T6R3M 
Tipe [ 7] = Maaimum ; i 10 | 20% | 0.047 | 2500 |587-2081-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T100M 
yp 22 | 20% | 0.115 | 1500 |587-2082-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T220M 
NR3010 0.118 +0.004 0.118 +0.004 0.039 0.035 +0.008 0.075 +0.008 47 | 20% | 0.22 | 1100 |587-2083-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T470M 
(3.0 +0.1) (3.0 +0.1) (1.0) (0.9 +0.2) (1.9 +0.2) 100 | 20% | 0.5 | 700 |587-2084-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T101M 
NRagID 0.118 40.004 0.118 40.004 0.047 0.035 +0.008 0.075 +0.008 NF&040 Type 
oe ont ofa not ve oe the oye neh 0.9 | 30% | 0.006 | 7800 [587-1995-1-ND 6.75 30.38 54.00] 1,000 | 236.00 | NR8O40TORON 
NR3015 8.02041 3.02041 (is 0.9 202 "49 30.2 1.4 | 30% | 0.007 | 7000 |587-1996-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T1R4N 
(3.0 +0.1) (3.0 20.1) $5) (0.9 +0.2) (1.9 +0.2) 20 | 30% | 0.009 | 6300 |587-1997-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1.000 | 236.00 | NR8040T2RON 
NR4010 0.157 0.008 0.157 +0.008 0.039 0.043 +0.008 0.098 +0.008 3.6 | 30% | 0.015 | 4900 |587-1998-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T3REN 
(4.0 #0.2) (4.0 20.2) (1.0) (1.1 #0.2) (2.5 20.2) 47 | 30% | 0.018 | 4100 |587-1999-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1.000 | 236.00 | NR8O40T4R7N 
NR4012 0.157 +0.008 0.157 +0.008 0.047 0.043 +0.008 0.098 +0.008 6.8 | 30% | 0.025 | 3700 |587-2000-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T6REN 
(4.0 +0.2) (4.0 +0.2) (1.2) (1.1 0.2) (2.5 +0.2) 10 | 20% | 0.034 | 3100 |587-2001-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T100M 
NR4018 0.157 +0.008 0.157 +0.008 0.071 0.043 +0.008 0.098 +0.008 22 | 20% | 0.066 | 2200 |587-2002-1-ND 6.75 30.38 54.00] 1,000 | 236.00 | NR8040T220M 
(4.0 0.2) (4.0 +0.2) (1.8) (1.1 +0.2) (2.5 +0.2) 47 | 20% | 0.15 | 1400 |587-2003-1-ND 6.75 30.38 54.00) 1,000 | 236.00 | NR8040T470M 
NRGOT2 0.236 +0.008 0.236 +0.008 0.047 0.039 +0.008 0.189 20.008 100 | 20% | 0.29 | 1000 |587-2004-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T101M 
023530008] —023530008| ors —] —obssana0s—]—orsranans—) | #F0" Tepe and Ree part number, change #-ND to 2-ND. 
NR6020 (6.0 #0.2) (6.0 #0.2) (2.0) (1.35 £0.2) (4.0 #0.2) 
0.236 +0.008 0.236 +0.008 0.110 0.053 +0.008 0.157 +0.008 P 
NR6028 (6.0 +0.2) (6.0 +0.2) (2.8) (1.35 +0.2) (4.0 +0.2) NR10050 Series 
hnevas 0.236 +0.008 0.236 +0.008 0.177 0.053 +0.008 0.157 +0.008 nas : a - 
(6.0 +0.2) (6.0 +0.2) (4.5) (1.35 +0.2) (4.0 +0.2) Faatires: hon current * Simple and original magnetic 
0.165 or ne : 
Applications: « Power supply circuits * DC/DC converters ina 
NR8040 aa ae at aa Wt ee a 7 ee ane E variety of applications such as PDP TV, LCD TV, HCC, PC 
(4.08 Dimensions - Inch (mm) 
+ 0.9uH~6.8uH § 10uH ~ 100pH 7 Ww WsMisimmun| aco 
De | Max. 0.394 +0.012 | 0.386 +0.02| 0.197 0.16 | 0.07 
Induc- Resist-| Rated Cut Tape (10.0 +0.3) | (9.8 +0.5) (6.0) (4.0) | (1.75) 
tance | Toler- | ance |Current] Digi-Key Pricing Tape and Reel | Taiyo Yuden 
(uH) | ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. pc Max. 
NR3010 Type Induc- Resist- | Rated Cut Tape Tape & Reel¢ 
1.0 30% | 0.065 | 1300 | 587-1636-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T1RON tance | Toler- | ance |Current) Digi-Key Pricing Pricing Taiyo Yuden 
2.2 | 20% | 0.095 | 1100 | 587-1638-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T2R2M (wH) | ance | (0) | (mA) | Part No. 10 50-100 500 Part No. 
4.7 | 20% | 0.19 | 750 | 587-1640-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T4R7M 2.1 | 30% | 0.008 ] 8300 |587-1693-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T2R1N 
10 20% | 0.45 500 | 587-1635-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T100M 29 30% |0.0093| 7300 |587-1694-1-ND 11.00 49.50 88.00 492.50 NR10050T2RON 
22 |) 20% | 1.03 | 350 | 587-1637-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T220M 3.8 | 30% | 0.013 | 6800 |587-1695-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T3R8N 
47 20% | 2.05 220 | 587-1639-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T470M 49 30% | 0.015 | 6000 |587-1696-1-ND 11.00 49.50 88.00 492.50 NR10050T4RON 
NR3012 Type 6.5 | 30% | 0.018 | 5200 |587-1697-1-ND 11.00 49.50 88.00 | __ 192.50 NR10050T6R5N 
1.0 | 30% | 0.05 ] 1500 ]587-1641-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 ] 193.00/M | NR3012T1RON 10] 20% | 0.025 | 4100 | 587-1698-1-ND 17.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T100M 
2.2 | 20% | 0.08 | 1100 |587-1642-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T2R2M 22 | 20% | 0.045 | 2500 | 587-1699-1-ND 11.00 49.50 88.00 | 192.50 NR100507220M 
47 | 20% | 0.13 | 770 | 587-1643-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T4R7M 47 | 20% | 0.092 ) 1800 | 587-1700-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T470M 
10 | 20% | 0.29 | 540 | 587-1644-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T100M 100 | 20% | 0.209 | 1200 | 587-1701-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T101M 
22 | 20% | 0.63 | 375 |587-1645-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T220M 220 | 20% | 0.45 | 800 |587-1702-1-ND_ 11.00 49.50 88.00 | __ 192.50 NR100507221M 
47_| 20% | 1.45 | 250 | 587-1646-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T470M $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN 


NEW! Common Mode 


NEW! CKP Series Chip Inductors 
DigiReel’ 


Choke Coil 


Features: 


* Low profile below 1mm 


*Low DC power dissipation due to low RDC with high aspect ratio 


internal conductor 


For DC and Signal Lines 


Digi@Reel’” 


Specifications: 


Applications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
* DC/DC converter for mobile equipment (Cellular phones, DSC, DVC) * Cutoff Frequency: 8.0GHz typical 
¢ Insulation Resistance: 100MO minimum 
Induc- — Cut Tape Tape and Reelt ; * Rated Voltage: 20VDC 
tance | Toler- | Digi-Key Price Each Pricing Taiyo Yuden 
Size | (uH) | ance | Part No. 10 50 100 3,000 Part No. Typical Rated | Maximum Cut Tape Tape & Reel 
1.0 587-2091-1-ND 42 38 34 145.00/M CKP25201ROM-T Impedance |Current! Resistance | Digi-Key Price Each Pricing Taiyo Yuden 
1008] 2.2 | #20% | 587-2092-1-ND 48 4338 166.00/M CKP25202R2M-T SOO MES) Ema) (CO) PartNo! ROSS OEE! O07 9,000 | aruiNo: 
47 587-2093-1-ND 48 43 .38 166.00/M CKP25204R7M-T 90 250 0.5 587-2090-1-ND 65 59 52 228.00/M_ | CM01H900T 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


[te TOKO Fixed Surface Mount Inductors — 
32CS, 33CS, 36CS, D73F, D75C, D75F, D52FU, D62CB, D10F and D32FU Types 


Features: 
32CS: ¢ For dip-soldering type * Very small 
33CS, 36CS: * High current » High Q for reflow soldering 


D73F, D75F/C: * Miniature surface mount type * Low 
profile (3.2 or 4.8mm height) * Available in magnetically 
shielded or unshielded versions * Operating Temperature: 
-40°C ~ 80°C »* Step up/Step down inductor for up to 4W 
DC/DC converter circuit * Current limiting inductor for DC/ 
AC inverter circuit 


D52FU: « Low profile (2.2mm typical height) and 5mm 
square ¢ Ideal for IC inverter EL lamp driver applications 
* Magnetically shielded version ¢ Available on tape and 


D75C/F 


reel for auto-insertion * Suitable for reflow soldering 
D62CB (with Ferrite Shield): * Low profile (2.5mm 
maximum) ¢ Ideal for a variety of DC-DC converter inductor 
applications * Magnetically shielded 
D10F: * Low profile SMD type (5mm high) * Suitable for 
large current ¢ Suitable for reflow soldering 
D32FU: ¢ Low profile (2.2mm maximum) and 3.5mm 
square ¢ Ideal for IC inverter EL lamp driver applications 
¢ Available on tape and reel for auto-insertion * Suitable 
for reflow soldering 
Induct.| L Rated Cut Tape Induct.) L DC Max. Cut Tape Tape & Reelt 
Ee hols (0) Test oc Digi-Key Price Each Tape & Reelt Toko L | Tol.| Resistance) DC | Digi-Key Price Each Pricing Toko 
Nom. | (%) |Min|Frequency| Current | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | PartNo. (WH) | (%) |  (mO) | Current} Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
32CS Type D62CB Type 
68nH | +20] 26 | 100MHz | 320mA |TKS1011CT-ND 1.50 1.16  .87 | 1,500} 524.00/M | 380NB-68NM 
1.0uH | #10] 30 | 7.96MHz ) 235mA |TKS1025CT-ND 1.50 1.16 87 | 1,500} 524.00/M ) 380LB-1ROK 27.0 | +20 170 0.64A | TKS5521CT-ND 3.22 248 1.86 — | A920CY-270M 
220uH | +5 | 18 | .796MHz | 30.0mA |TKS1053CT-ND 1.50 1.16 87 | — — | 380HB-221J 39.0 | +20 245 0.53A | TKS5523CT-ND 3.22 248 1.86 1128.00/M | A920CY-390M 
33CS Type 
6.8nH 70 | 150MHz | 1000mA |TKS2673CT-ND 1.01 .78  .59 | 2,000} 760.00/M | Y655LY-01K aver Dc Max. Cut Tape Tape & Reelt 
15.3nH | 10 | 75 | 150MHz | 1000mA |TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 | — — | YessLY-03k L |tol.| Test |Resistance| DC | Digi-Key Price Each Pricing | Toko 
36CS Type (WH) |(%)| Freq. (Q) |Current] Part No. 1 10 100 500 Part No. 
22nH 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2677CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 2,000} 820.00/M | 656LZ-05K 
27.5nH | +10| 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 2,000| 820.00/M | 656LZ-06K DIOF Type 
12 /+20)100kHz) 0.050 | 2.48A |TKS5461CT-ND 478 368 2.76 1050.00 | A814AY-120M 
Induct. | L Rated Cut Tape Tape & Reel¢ sj _ hs 
L Tol. Test pc |pigi-Key Price Each Pricing Toko 15 /+20])100kHz) 0.058 | 2.27A |TKS5462CT-ND 478 3.68 2.76 A814AY-150M 
Nom (%) | Frequency | Current |Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 18 /+20)100kHz) 0.067 | 2.15A |TKS5463CT-ND 4.78 368 2.76 — | A814AY-180M 
D73F Type, Unshielded 33° |+20)100kHz| 0.095 | 1.72A | TKS5466CT-ND 478 368 2.76 — | A814AY-330M 
10pH +20 100kHz | 1.41A |TKS2526CT-ND 3.17 244 1.83 — |636FY-100M 39 |+20)100kHz} 0.12 1.58A | TKS5467CT-ND 478 368 2.76 — | A814AY-390M 
68H +20 100kHz QA |TKS2536CT-ND 3.17 244 1.83 1110.00 | 636FY-680M 
82uH 420 400kHz ‘4a \TKS2537CT-ND 2.97 175 132 — |636rY-820M 180 /+10]100kHz) 0.53 0.73A | TKS5475CT-ND 4.78 3.68 2.76 — | A814AY-181K 
100uH | +20 | 100kHz 38A |TKS2538CT-ND 317 2.44 1.83 4110.00 |636FY-101M 390 |+10)100kHz} 1.09 | 0.49A | TKS5479CT-ND 478 368 2.76 1050.00 | A814AY-391K 
D75C Type, with Ferrite Shield 560 |+10)100kHz} 1.63 0.41A | TKS5481CT-ND 4.78 368 2.76 — | A814AY-561K 
120H | +20 100kHz | 0.47A |TKS2560CT-ND 3.17 2.44 1.83 — |646CY-121M 
D75F Type, Unshielded Induct. | Lb Dc Max. Cut Tape Tape & Reelt 
180H | +10 | 100kHz | 0.35 |TKS2553CT-ND 354 272 204 — |646FY-181K L | Tol. |Resistance} DC Digi-Key Price Each Pricing Toko 
220uH | #10 | 100kHz | 0.298 |TKS2554CT-ND 3.54 2.72 2.04 1240.00 | 646FY-221K (mH) | (%) (0) | Current | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
270uH | #10 | 100kHz | 0.28A |TKS2555CT-ND 3.54 272 2.04 — |646FY-271K D32FU Type 
390HH | +10 100kHz =| 0.215A |TKS2557CT-ND 3.54 2.72 2.04 1360.00 | 646FY-391K 
470uH | +10 100kHz | 0.195A |TKS2558CT-ND 3.54 2.72 2.04 1240.00 | 646FY-471K 0.39 | +20 12 98mA_ | TKS5531CT-ND 2.13 1.64 1.23 — | 887FU-391M 
0.47 | +20 14 90mA_ | TKS5532CT-ND 2.13 1.64 1.23 — | 887FU-471M 
Induct. ) L DC | Rated | CutTape —_—| Tape & Reelt 068 | +20} 20 74mA_ |TKS5534CT-ND 243 1.64 1.23 | 660.00/M | 887FU-681M 
L Tol. | SRF |Resistance} DC | Digi-Key Price Each Pricing Toko 
Nom. | (%) | (MHz) (0) Current | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 0.82 | +20 30 71mA | TKS5535CT-ND 213 1.64 1.23 660.00/M | 887FU-821M 
D52FU Type 1.2 +20 35 57mA | TKS5537CT-ND 2.13 1.64 1.23 820.00/M | 887FU-122M 
470uH | +20 | 517 | 6.78 |140mA|TKS3500CT-ND 1.88 1.41 1.30| 801.00/M | 875FU-471M 18 |420| 59 4gma | TKSS539CT-ND 213 164 +123) 820.00 | 887FU-182M 
680uH | +20 | 4.27 10.79 |115mA|TKS3502CT-ND 1.88 1.41 1.30 801.00/M | 875FU-681M 
820pH | 220 | 3.94] 12.35 |105mA|TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30 — | 875FU-821M 25 | 320 | 81 | 42mA RSIS = 2.13 1.64 1.23')  B20.,00/M | Ba7FU-252M 
1200pH | +20 | 3.17 18.64 88mA |TKS3505CT-ND 1.88 1.41 1.30 801.00/M | 875FU-122M 27 +20 93 38mA | TKS5542CT-ND 2.13 1.64 1.23 — | 887FU-272M 
3900H | +20 | 1.81 58.84 50mA |TKS3511CT-ND 1.88 1.41 1.30 801.00/M | 875FU-392M For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount Inductors 


LL1005FH, LL1608F, LL1608FH, LL2012F, 
PTL1608F and PTL2012F Types 


FEATURES: LL1005FH — World's smallest chip inductor For reflow soldering » Temperature Coefficient: +250ppm/°C 
maximum * Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Miniature size (1.0mm x 0.5mm) 

LL1608F and LL2012F — For reflow soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C maximum * Temperature Range: 
-40°C ~ 100°C * Laminated ceramic allows high SRF 

PTL1608 and PTL2012 — Are photolithographically etched single layer ceramic chip inductor providing high SRF, excellent 
Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designed for critical tolerance inductor needs. Solves 
the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. Tolerance: C= +0.2nH, S= +0.3nH, T=3% 


LL1005FH 
Polarity 
Marking 

“ ~0.5 


LL1608F, LL1608FH, 
PTL1608F 


LL2012F, PTL2012F 


4 ‘Internal 
225 Conductor 


0402 Package 


External <=. 


Electrode 


0603 Package 0805 Package 


Dim. Typ. | Max. Cut Tape 
A | Lo |Toler-|Typ.| SRF | IDC |Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Toko 


(mm)|(nH)| ance | (Q) | (MHz) | (mA) | Part No. 10 100 500] Qty. Pricing |Part No. 
LL1005FH — RoHS Compliant 


0.50 | 4.7 | 10% | 28 | 4300 | 300 |TKS2588CT-ND 60 56 28) — — |LL1005-FH4N7K 
0.50 | 6.8 | 10% | 28 | 3650 | 300 |TKS2590CT-ND 60 56 28) — — |LL1005-FH6N8K 
0.50 | 8.2 | +10% | 28 | 3200 | 300 |TKS2591CT-ND 60 56 28) — — |LL1005-FH8N2K 
0.50 | 10 | 410% | 23 | 2800 | 300 |TKS2592CT-ND 60 56 .28 | 10,000) 159.00/M | LL1005-FH10NK 


0.50 | 18 | 410%} 17 | 2000 | 300 |TKS2595CT-ND 60 56 28) — — | LL1005-FH18NK 
LL1608F 
0.80 | 3.9 | +10% | 31 | 5700 | 300 |TKS2340CT-ND 68 61 30) — 

0.80 | 12 | 410%} 24 | 2750 | 300 |TKS2346CT-ND 68 61 30} 4,000 
0.80 | 18 | +10% | 24 | 2300 | 300 |TKS2348CT-ND 68 61 .30} 4,000 


— |LL1608-F3N9K 
210.00/M | LL1608-F12NK 
210.00/M | LL1608-F18NK 


Rated Cut Tape 
LE Q Test DC | Digi-Key Pricing Tape and Reel$ | Toko 
Nom. Min.| Freq. | Current | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | PartNo. 
18.0WH + 10% | 50 | 2.52MHz | 125mA | TKS1228CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 575.00 | 300LS-180K 
22.0HH + 10%] 50 | 2.52MHz | 115mA | TKS1229CT-ND 2.81 21.60 162.00 | — — | 300LS-220K 


68.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz | 75mA | TKS1235CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 575.00 | 300LS-680K 
82.0H + 10%| 50 | 2.52MHz | 75mA | TKS1236CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 540.00 | 300LS-820K 
120uH +5% | 50 | 796kKHz | 70mA | TKS1238CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 575.00 | 300HS-121J 
180H + 5% | 50 | 796kHz | 60MA | TKS1240CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 540.00 | 300HS-181J 
220UH + 5% | 50 | 796kKHz | GOMA | TKS1241CT-ND 2.81 21.60 162.00 | — — | 300HS-221J 
330UH + 5% | 50 | 796kKHz | 50mA | TKS1243CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 575.00 | 300HS-331J 

5CCD Type 
TKS2258CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1168.00 | 614BN-92202 
TKS2265CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1284.00 | 614AN-9820Z 
TKS2267CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1168.00 | 614AN-9121Z 
TKS2269CT-ND 3.32 25.68 194.40 | — — | 614AN-9181Z 
TKS2273CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1168.00 | 614AN-9391Z 
TKS2275CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1284.00 | 614AN-9561Z 


22.0UH + 3%| 45 |2.52MHz| — 
82.0NH + 3%] 30 |2.52MHz] — 
120pH + 3% | 45 | 796kKHz | — 
180pH + 3% | 45 | 796kKHz | — 
390H + 3% | 45 | 796kKHz | — 
560H + 3% | 45 | 796kKHz | — 


5CCE Type 
82nH +5% | 63 |100MHz} — | TKS2421CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 750 | 2122.50 | A638AN-0151Z 
820nH +5% | 48 | 30MHz | — | TKS2433CT-ND 5.80 46.40 348.00 | — — | A638AN-0163Z 
1000nH + 5%| 50 | 30MHz | — | TKS2434CT-ND 5.80 46.40 348.00 | — — | A638AN-0164Z 


1500nH + 5%) 48 | 30MHz | — | TKS2436CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 750 | 1305.00 | A638AN-0166Z 


$ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


FSLU, FSLM, 3DF and 5CA Types 


Features: FSLU — Conforms to EIA Standard 1008 footprint * Typical maximum Q: 40-50 « Proprietary wire-wound 
structure with welded terminations offers high reliability. * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Superior 
solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering FSLM — Ferrite core wirewound inductor conforms 
to EIA Standard 1008 footprint. * Proprietary welded termination offers superior reliability and high heat-resistance for 
flow and reflow soldering capability. * Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and 
as matching elements 


FSLU FSLM 1008 Package 
1008 Package 16 
ro 


Fen} 4 25 
1.4 TT 
2.0 


Inductance 


Marking 


0.80 | 33 | +10% | 24 | 1500 | 300 |TKS2351CT-ND 68 61  .30] 4,000 | 210.00/M)LL1608-F33NK 
0.80 | 39 | +10% | 20 | 1300 | 300 |TKS2352CT-ND 68 61 30) — — |LL1608-F39NK 18 
LL1608FH a 2 
0.80 | 1.5 |+0.3nH} 13 | >6000| 1000 | TKS3701CT-ND 68 61 30) — — |LL1608-FH1N5S 
LL2012F 
0.60 | 1.8 |+0.3nH} 42 | 6000 | 300 |TKS2360CT-ND 90 .81 .40| 4,000 | 280.00/M |LL2012-F1N8S 


PTL1608F 
0.50 | 1.5 |+0.2nH} 9 | 10000} 800 |TKS2902CT-ND 15 67 33) — — | PTL1608-F1N5C 
0.50 | 2.2 |+0.2nH| 9 | 8400 | 650 |TKS2904CT-ND 75 67  .33| 6,000 | 233.00/M | PTL1608-F2N2C 
0.50 | 3.3 |+0.2nH} 9 | 6600 | 500 |TKS2906CT-ND 15 67 33) — — | PTL1608-F3N3C 
0.50 | 5.6 |+0.2nH} 10 | 4700 | 400 |TKS2909CT-ND 75 67 33) — — | PTL1608-F5N6C 
0.50 | 8.2 |+0.3nH} 9 | 3750 | 300 |TKS2911CT-ND 15 67 33) — — | PTL1608-F8N2S 
0.50 | 15 | 3% | 8 | 2650 | 200 |TKS2914CT-ND 90 .81  .40| 6,000 | 210.00/M| PTL1608-F15NT 
PTL2012F 
0.50 | 1.0 |+0.2nH] 11 | 10000 1300 | TKS2950CT-ND 98 88 43) — — | PTL2012-F1NOC 
0.50 | 1.2 |+0.2nH} 10 | 9000 | 1100 | TKS2951CT-ND 98 88 43) — — | PTL2012-F1N2C 
0.50 | 1.5 |+0.2nH} 8 | 8500 | 800 |TKS2952CT-ND 98 .88 .43 | 6,000 | 303.00/M | PTL2012-F1NSC 
0.50 | 1.8 |+0.2nH} 9 | 8000 | 800 |TKS2953CT-ND 98 88 43) — — | PTL2012-F1N8C 


0.50 | 2.2 |+0.2nH} 10 | 7000 | 750 |TKS2954CT-ND 98 88 43) — — | PTL2012-F2N2C 
0.50 | 6.8 |+0.3nH]} 10 | 3600 | 450 |TKS2960CT-ND 90 81 40) — — | PTL2012-F6N8S 
0.50 | 12 | 3% | 12 | 2500 | 350 |TKS2963CT-ND 90 81 40) — — | PTL2012-F12NT 
0.50 | 22 | 3% | 12 | 1800 | 250 |TKS2966CT-ND 90 81 40) — — | PTL2012-F22NT 
0.50 | 27 | 3% | 12 | 1650 | 200 |TKS2967CT-ND 90 81 40) — — | PTL2012-F27NT 
0.50 | 56 | 3% | 11 | 1070 | 120 |TKS2971CT-ND 90 81 40) — — | PTL2012-F56NT 


0.50 | 68 | 3% | 11 | 950 | 100 |TKS2972CT-ND 90 81 40) — — | PTL2012-F68NT 


For reflow soldering 
type. Small size. 


Rated Cut Tape 
[L Q Test DC | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Toko 
Nom. Min.| Freg. | Current | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
43FS Type 
22H + 20% | 22 |25.2MHz | 190mA | TKS1205CT-ND 1.50 11.52 8640 | — — | 300NS-R22M 
68H + 20% | 18 |25.2MHz | 140mA | TKS1211CT-ND 1.50 11.52 8640 | — — | 300NS-R68M 
82H + 20% | 17 |25.2MHz | 135mA | TKS1212CT-ND 1.50 11.52 8640 | — — | 300NS-R82M 
1.2H + 10% | 50 |7.96MHz | 240mA | TKS1214CT-ND =. 2.81. 21.60 162.00 | 500 540.00 | 300LS-1R2K 
1.5H + 10% | 50 |7.96MHz | 230mA | TKS1215CT-ND = 2.81 21.60 162.00 | — — | 300LS-1R5K 
1.8H + 10% | 50 |7.96MHz | 220mA | TKS1216CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 540.00 | 300LS-1R8K 


Rated Cut Tape Tape & Reel¢ 
L Q Test DC Digi-Key Price Each Pricing Toko 
Nom. | Tol. |Min.| Freq. Current | Part No. al 10 100 2,000 Part No. 
FSLU Type 

12H | +10% | 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-12NK 
Q15pH |} +10% | 15 | 100MHz | 660mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-15NK 
018yH | +10% | 15 | 100MHz | 600mA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-18NK 
022uH | +10% | 15 | 100MHz | 550mA | TKS2653CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-22NK 
027uH | +10% | 15 | 100MHz | 520mA | TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-27NK 
039yH | +10% | 20 | 100MHz | 460mA | TKS2656CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-39NK 
047yH | +10% | 20 | 100MHz | 440mA | TKS2657CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-47NK 
Q56yH | +10% | 20 | 100MHz | 420mA | TKS2658CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-56NK 
082uH | +10% | 20 | 100MHz | 390mA | TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-82NK 
O.1pH | +10% | 30 | 25.2MHz | 540mA | TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-R10K 
12uH | +10% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R12K 
15H | +10% | 30 | 25.2MHz | 480mA | TKS2663CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R15K 
18H | +10% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKS2664CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-R18K 
27H | 210% | 30 | 25.2MHz | 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-R27K 
68H | +10% | 30 | 25.2MHz | 320mA | TKS2671CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R68K 
1.2UH | £5% | 25 | 7.96MHz | 235mA | TKS2621CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-1R2J 
1.8H | £5% | 25 | 7.96MHz | 220mA | TKS2623CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-1R8J 
2.7uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 200mA | TKS2625CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-2R7J 


7.96MHz | 185mA | TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-3R9J 
7.96MHz | 175mA | TKS2629CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-5R6J 
7.96MHz | 160mA | TKS2631CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-8R2J 
2.52MHz | 135mA | TKS2635CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-180J 
2.52MHz | 80mA | TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-470J 
120H | +5% | 15 |0.796MHz| 52mA | TKS2645CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-121J 


FSLM Type 
0.12uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 550mA | TKS3601CT-ND 85 75 (67 —| FSLM2520-R12J 
0.15uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS3602CT-ND 85 75 67 250.00/M | FSLM2520-R15J 
0.18H | +5% | 30 | 25.2MHz | 460mA | TKS3603CT-ND 85 75 67 250.00/M | FSLM2520-R18J 
0.56yH | +5% | 30 | 25.2MHz | 330mA | TKS3608CT-ND 85 75 67 250.00/M | FSLM2520-R56J 
1.5uH | +5% | 30 | 7.96MHz | 230mA | TKS3613CT-ND 85 75 67 250.00/M | FSLM2520-1R5J 
3DF Type 
95H | — | — | 100kHz | 21mA_ | TKS1200-ND 1.31 1.30 1.22 —| 682AE-014=P3 
5CA Type 
1.2mH) — | 70 | 252kHz | 54mA | TKS2318CT-ND 4.46 3.54 2.59 1700.00/M ) 395GN-00911B=P3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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O a @) KO . Dias] iL Test | 0. | Digi-Key Pricing Toko 
RG Fixed Inductors gram | Nom. | Freq. | Min. | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
a | L2uH | 7-96MH2 | 40 | TK3122-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1041z 
10RHB2 33.0uH| 2.52MHz | 35 | TK3132-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-11058Z 
210.5 7KMM High Frequency Type 
Dot or, ; O.10uH] 80.0MHz | 50 | TK3139-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 202SNS-T13662 
white (ine 0.15uH| 80.0MHz | 60 | TK3140-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292SNS-113672 
start of 0.22uH| 80.0MHz | 60 | TK3141-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-11368Z 
winding a, |947uH] 50.0MHz | 60 | TK3143-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292SNS-T13702 
Winding 0.68yH| 50.0MHz | 60 | TK3144-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-11371Z 
Direction 1.50uH| 7.96MHz | 40 | 1K3146-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1373Z 
3.30uH| 7.96MHz | 40 | TK3148-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11375z 
4.70uH| 7.96MHz | 40 | TK3149-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-113762 
7P Type 
A | WONT 796KH2 80”) TK2AT7-ND 420 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-T1040Z 
120uH | 796kHz | 80 | TK2418-ND 4.20 37.80 287.00 _ 850.00 | A7BRS-T1041Z 
[te Test Q. Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 7PA Type 
Nom. | Freq. Min. | Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1.8mH | 252kHz | 60 ] TK3204-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1097Z 
7BA Type 6.8mH | 252kHz | 60 | TK3211-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T11042 
Fi 7 10.0mH| 79.6kHz | 60 | TK3213-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-111062 
Sout | feemee | gp | coma, Ieeeeng fae. Woe yan). ee | daacvance A |12.0mH) 79.6kHz | 60 | TK3214-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126aNS-T1107z 
B2uH | 796MH2 | 30 30mA | TKAZ20-ND {95 145 4131 98 | 444LY-8RDK 18.0mH| 79.6kHz | 60 | TK3216-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1109Z 
: : : ‘ ; : SmH | 252kHz | 70 | TK3218-ND 474 40.83 323.00 _ 960.00 | 126LNS-62852 
SRB Type 7PH Type 
.22mH | 796kKHz | 80 | 200mA | TK4304-ND 76 68 61 56 | 187LY-221J 5.6uH | 7.96MHz | 80 | TK2402-ND 431 37.38 294.00 875.00 | AT19ANS-T1030z 
6.8mH | 252kHz | 90 50mA __| TK4322-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-682J 15.0uH| 2.52MHz ) 80 | TK2407-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1035Z 
27.0uH| 2.52MHz | 80 | TK2410-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1038Z 
rid ; 39.0uH| 2.52MHz | 80 | TK2412-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1040Z 
te nee coF eins nar ‘ eae ea La A }40.7uH| 2.52MHz | 95. | Tk2427-ND 431 3738 294.00 875.00 | A119ANS-171522 
10.7H| 2.52MHz | 90 | 1K2428-ND 163 1463 130.00 601.25 | ATI9ANS-17153Y 
10RHB2 Type 11.8uH| 2.52MHz | 114 | TK2429-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | A119AN-T1018z 
18H | kHz ]16.0MHz] 1.77A | TK5155-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-180K 10.9uH| 4.4MHz | 80 | TK2430-ND 1.63 14.63 130.00 _ 601.25 | 119LNS-A3753G0 
27H | kHz |8.30MHz| 1.56A | TK5157-ND 557 4.77 2.25 1.89 | 824MY-270K 10K Type 
82uH | 1kHz |3.60MHz) 1.044 | TK5163-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-820K a JO TSuRT 7EM2 |G”) TKT404-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKENS-11045z 
1200uH | 4kHz |0.83MHz| 0.28A | TK5177-ND 557 4.77 2.25 1.89 | 824MY-122K 4.5uH | 7.96MHz | 60 | TK1412-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | BTKANS-9449HM 
2700uH | 1kHz |0.61MHz| 0.19A | TK5181-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-272K 66uH | 2.52MHz | 60 | TK1421-ND 4.12 37.20 281.00 835.00 | BKANS-K4087HU 
10PA Type 
[ty Test Q. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko A__|47.0mH| 79.6kHz | 70 | TK1723-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1038Z 
Nom. Freq. Min. Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
10RB Type 
22mH | 50KHz | 70 | 6OmA | TK4404-ND 375 306 152 1.28 | 181LY-222J 


SMT MC152 


TK9996-ND Ceramic Tuning Driver (MC120) (Requires Holder TK9999-ND, below) 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder 
Turns/ (L Test Q. |Digi-Key Pricing Toko 
Color Nom. Freq. | Min.|Part No. 10 100 500 | Part No. 
MC120 with Case 
44/2 YEL ] .141yH | 100MHz | 100 [1K2704-ND 544 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100297 
71/2VI0 | .241yH | 50MHz | 80 |TK2707-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100300 
81/2GRY | .29uH | 5OMHz | 80 |TK2708-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100301 
11/2 BRW | .0367uH | 100MHz | 80 |TK2710-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100310 
51/2GRN | .137uH | 100MHz | 110 |TK2714-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100309 
MC120 without Case 
11/2 BRW | .0461yH] 100MHz | 120 ]TK2715-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | ES526HN-100302 
cm 21/2 RED | .0845uH | 100MHz | 130 |TK2716-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100303 
4/1/2YEL | .195yH | 100MHz | 140 \TK2718-ND 544 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100305 
71/2 VIO | .358yH | 50MHz | 100 |TK2721-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100308 
91/2 WHT | .534uH | 50MHz_| 100 |TK2723-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100109 
11/2 BRW | .0437uH | 100MHz | 100 /TK2724-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100315 
31/20RG | .118yH | 100MHz | 170 )TK2726-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100317 
54/2GRN | .241yH | 100MHz | 190 |TK2728-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100319 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder . .. $4.16 MC122 with Case 
21/2 RED | .0523uH] 100MHz | 80 |TK2602-ND 2.96 2590 113.00 425.00 | E528SNAS-100073 
31/2 0RG | .078uH | 100MHz | 90 |TK2803-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100074 
Dia- L Test Q. Digi-Key Pricing Toko MC122 without Case 
{gram | Nom. | Freq. | Min. | PartNo. 1 10 100 500_| Part No. 44/2 VEL | 137yH | 100MHz | 120 ]1K2817-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100062 
5K Type 31/2 0RG | .0918yH) 57MHz | 100 |TK2819-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100064 
-084H | 75.0MHz | 45 | TK5001-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1008Z 41/2YEL | .130H | 57MHz | 100 |TK2820-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100065 
22H | 45.0MHz | 45 | TK5004-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1011Z 101/20RG| .447uH | 45MHz | 70 [TK2826-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100071 
A | .33yH | 45.0MHz | 45 | TK5005-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1012Z 'MC134 with Case 
A7uH | 45.0MHz | 45 | TK5006-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1013Z 
i i 171/72 BRW] .294H | SOMHz | 50 [TK3002-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-11003 
-G8)H | 45.0MHz | 45 |BIKSOO7:ND 485 41.23 325.80 974.50 | 2045N-T10142 124/2RED| .317uH | 50MHz | 60 |Tk3003-ND 448 3920 171.03 643.24 | E540SNA-12003 
5P Type 131/20RG| .350uH | 50MHz | 60 |TK3004-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-13003 
33H | 2.52MHz ] 40 | TKS110-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 ) 5PNR-110052 4141/2 YEL| .383H | 50MHz | 55 |TK3005-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-14002 
ou pete Hy Le a aan oo ieageg a ertones 151/2GRN| .422uH | 50MHz | 80 |TK3006-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-15002 
H : 2 q : . - ; F MC134 without Case 
a | 120uH | .796MH2 | 40 IRI ANE 514° 44.28 950.00" 1040.00: | SPNR-T10122 TTT2BRW] 451uH | SOMHz | 80 [TK3008-ND 448 39.20 171.03 643.24 | ESA0SN-11002 
TSOnH | .796MHz | 40_[ATKSISND) 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T10182 124/2RED| .483uH | 50MHz | 80 |Tk3009-ND 448 3920 171.03 643.24 | E540SN-12002 
390HH | .796MHz ] 40 | TK5123-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1018Z 1414/2 YEL | .603uH | 50MHz | 80 |TK3011-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-14001 
470uH | .796MHz | 40 | TK5124-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | 5PNR-T1019Z 
560uH | .796MHz | 40 | TK5125-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | S5PNR-T1020Z 
5PH Type = CuuTane re ee 
75H | 7.96MHz | 55 | 1K5132-ND 421 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1014Z Turns/ | L | Test | Q. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Toko 
A | 4.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5133-ND 4.21 36.23 287.00 ~—855.00 | 332PN-T1015Z Color_| Nom. | Freq. |Min.| Part No. 110 100 | PartNo. 1,500_| Part No. 
3.9uH | 7.96MHz | 55 | TK5137-ND 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T1019Z MC152 Ferrite Core — Surface Mount 
SSH SUS ROE tik Type a 14/2 WHT].032uH][100MHz| 90 [TKS27000T-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2700TR-ND 1580.00/M]E558CN-100020 
15 .OMHz =| i F i i - 7 _ 
0.33uH| 50.0MHz | 50 | TK3104-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034zZ MC 152 Ar Core — Suriace Mount 
fl i 21/2 VIO |.046uH]100MHz]100 [TKS2707CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— —]E558HN-100097 
0.68yH| 50.0MHz | 50 | TK3106-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 
3.3uH | 7.96MHz | 40 | TK3110-ND 561 4830 «383.00 1140.00 | 292cns-T10467 41/2 YEL |.073yH|100MHz| 105 |TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78 |TKS2709TR-ND 1580.00/M| E558HN-100099 
a | 66uH| 4omHz | a5 | K3115-ND 210 1890 16800 77700 | MF292CNS-110827 51/2 WHT |.091H|100MHz|120 |TKS2710CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— —| E558HN-100100 
0.18uH| 50.0MHz | 35 | TK3117-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1031Z MC152 Brass Core — Surface Mount 
0.27uH| 50.0MHz | 50 | TK3118-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1033Z 31/2 ORG |.048yH]100MHz| 56 |TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00 |— —]E558AN-100042 
0.39uH| 50.0MHz | 50 | TK3119-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T10352 51/2 WHT|.072uH)100MHz| 50 |TKS2716CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— —| E558AN-100044 
0.56uH| 50.0MHz | 50 | TK3120-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-11037Z 61/2 BLU |.084uH|100MHz| 50 |TKS2717CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— —| E558AN-100045 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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L(uH) | Q | Test | SRF | DCR 


JW. Miller 


4 45% (Min.) | Freq. | (MHz) | (Q) | 1, DC |Digi-Key Price Each J.W.Miller 
pa a Fixed Inductors @1kHz | @50kHz | (kHz) | Min. | Max. | (mA) |Part No. 1 10 25 50 100] Part No. 
A Bourns Company RL262 Series 
RL181S Series: Features: ¢ Ferrite shield for low radiation *High Q * High reliability, high efficiency 470 60 796 3.2 5.0 | 100 |M10031-ND 1.18 94 71 59 47 | RL262-471J-RC 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 2200 80 252 45 | 14.0 | 50 |M10034-ND 1.18 94 71 59 .47|RL262-222J-RC 


* Desktop, notebook computers, servers Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes ¢ Battery 


chargers * Output chokes * EMI filters 8200 80 252 | 0.6 | 45.0 | 30 |M10035-ND 118 94 .71 59 .47 | RL262-822J-RC 


10000 60 79.6 | 0.6 | 55.0 | 20 |M10036-ND 118 94 .71 59 .47 |RL262-103J-RC 


RL187 Series: Features: * High Q ¢ High reliability, high efficiency * Winding covered with shrink tubing 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters RL622 Series 
* Desktop, notebook computers, servers «Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes *¢ Battery 
chargers * Output chokes * EMI filters 


1.0 20 7.96 | 150 |0.013] 10 JM9975-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-1ROK-RC 


RL262 Series: Features: * High Q * High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing 16 20 7.96) 130 |0.016) 6.5 (RAGIN 113) 90) 68.57.46 | AL622-1RSK-RC 


* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 2.2 20 7.96 | 100 | 0.021} 65 /M9977-ND 1.13 90 68 =.57 45 | RL622-2R2K-RC 
* Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery 3.3 20 7.96 79 |0.025| 5.5 |M9978-ND 113 .90 .68 .57 .45|RL622-3R3K-RC 
chargers Output chokes: * EMI fitters 47 20 | 7.96} 51 [0.030] 4.3 |M9979-ND 143 90 .68 57 .45/RL622-4R7K-RC 
RL622 Series: Features: * High current capacity * Ferrite bobbin core »* Low core loss «High reliability, 68 20 7.96 29 10.035] 3.7 |mg9g0-ND 1.13 90 68 57  .45 | RLG22-6R8K-RC 


high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 


* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, 10 50 2.52 14° / 0.045) 3.0 [M9981-ND 1.13 90 68 = 57.45 | RL622-100K-RC 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes » EMI filters 12 50 2.52 13 | 0.050) 2.7 |M9982-ND 113 90 68 57 .45|RL622-120K-RC 
RL822 Series: Features: * High current capacity * Ferrite bobbin core * Low core loss * High reliability, 15 40 2.52 | 12 |0.056| 2.3 |M9983-ND 113 90 68 57 .45|RL622-150K-RC 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 18 40 2952 11 |0.061| 2.2 |m9984-ND 1.13 .90 .68 .57  .45 | RL622-180K-RC 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ° Digital TV, 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 22 40 2.52 9.2 | 0.070) 2.0 [M9985-ND 1.13 90 68 57.45) RL622-220K-RC 
RL824 Series: Features: * High current capacity ¢ Ferrite bobbin core »* Low core loss * High reliability, 27 30 2.52 8.5 | 0.080) 1.7 [M9986-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-270K-RC 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 33 30 2.52 | 7.8 |0.090| 1.6 /M9987-ND 113 90 68 57 45} RL622-330K-RC 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers * Digital TV, 39 30 2.52 | 69 | 0.10 | 1.5 |M9988-ND 1.13 .90 .68 .57 .45 | RL622-390K-RC 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 47 30 252 6.5 0.16 | 1.4 |m9989-ND 413 90 .68 .57 .45|RL622-470K-RC 
RL181S Series RL187 Series RL262 Series 56 30 252) 54 | 0.18 | 1.3 |M9990-ND 113 90 .68 57  .45 | RL622-560K-RC 
68 30 252) 4.9 | 0.21 | 1.2 |M9991-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-680K-RC 
82 30 252) 4.1 | 0.23 | 1.1 |M9992-ND 113 90 .68 57  .45 | RL622-820K-RC 


100 20 0.796) 3.7 | 0.28 | 0.91 JM9993-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-101K-RC 
120 20 0.796} 3.4 | 0.32 | 0.84 |M9994-ND 113 90 68 57 .45|RL622-121K-RC 
150 20 0.796} 3.2 | 0.37 | 0.75 JM9995-ND 113 .90 68 57 .45 | RL622-151K-RC 
180 20 0.796) 28 | 0.58 | 0.69 M9996-ND 113 90 68 57 .45|RL622-181K-RC 
220 20 0.796} 2.7 | 0.65 | 0.64 |M9997-ND 113 90 68 57 .45|RL622-221K-RC 
270 20 0.796) 2.4 | 0.75 | 0.57 |M9998-ND 113 90 68 57 .45|RL622-271K-RC 
330 20 0.796} 2.3 | 0.85 | 0.54 |M9999-ND 113 90 68 57 .45|RL622-331K-RC 
390 20 0.796) 2.1 1.0 | 0.48 |M10000-ND 1.13 90 .68 .57  .45 | RL622-391K-RC 
470 20 0.796) 1.9 | 1.1 | 046 |M10001-ND 113 90 68 57 .45|RL622-471K-RC 

4 560 20 0.796) 1.8 | 1.4 | 0.41 )M10002-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-561K-RC 
680 20 0.796) 1.6 | 1.6 | 0.38 JM10003-ND 113 90 68 57 .45|RL622-681K-RC 
820 20 0.796) 1.5 | 1.8 | 0.35 JM10004-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-821K-RC 
1000 50 0.252) 1.3 | 2.9 | 0.29 |M10005-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-102K-RC 


RL622 Series RL822 Series RL824 Series 


>| 11.0 
at a 4 1200 | 50 0.252] 1.1 | 4.0 | 0.13 |M10006-ND 113 .90 68 57 .45}RL622-122K-RC 
8.5 we dia. : 7 1500 | 20 | 0.252] 1.0 | 6.1 | 0.08 |M10007-ND 113 .90 .68 57 .45/RL622-152K-RC 
ar is 5.0 oa i 1800 | 20 | 0.252] 1.0 | 6.4 | 0.08 |M10008-ND 113 .90 .68 57 .45|RL622-182K-RC 
2200 | 20 0.252) 09 | 68 | 0.08 |M10009-ND 113 90 .68 .57 .45|RL622-222K-RC 
2700 | 20 |0.252) 09 | 7.7 | 0.08 |M10010-ND 143 90 .68 .57 .45|RL622-272K-RC 


Lal) | a) Test | SRE] Dor 3300 | 20 |0.252| 07 | 9.0 | 0.08 |M1o011-ND 1443 90 68 .57 .45|RL622-332K-RC 
5% | (Min.) | Freg. | (MHz)| (0) |1, DC [Digi-Key Price Each J.W.Miller 4700 | 20 |0.252| 05 | 16.0 | 0.05 |M10013-ND 143 90 68 .57 .45|RL622-472K-RC 
@tkHz | @50kHz | (kHz) | Min. | Max. | (mA) |Part No. 1 10 = 25 = 50100] Part No. 5600 | 20 |0.252| 04 | 18.0 | 0.05 |M10014-ND 1443 90 68 .57 .45|RL622-562K-RC 
RL181S Series 6800 | 20 |0.252| 04 | 19.0 | 0.05 |M10015-ND 143 90 68 .57 .45|RL622-682K-RC 
is: 70 | = weal an | fo MMMM dion, 449° 40> 09° a7 launaiscatgoune 8200 | 20 |0.252| 03 | 21.0 | 0.05 |M10016-ND 143 90 68 57 .45|RL622-822K-RC 
sacs lll dp nas |e | co MMMM 08 44a a2 99 a7 (riagis-agoqne 10000 | 40 | 0.079] 0.3 | 25.0 | 0.05 JM10017-ND 113 90 68 57 .45|RL622-103K-RC 
= |e : ; he ee eS mepen 15000 | 40 | 0.079] 0.2 | 37.0 | 0.04 JM10019-ND 113 90 68 57 .45|RL622-153K-RC 
5600 | 100 | — | 0.85 ) 84 ) 40 |MI0068-ND 1.98 1.49 112 99  .87 /RL1815-562J-RC 18000 | 30 |0079| 0.2 | 40.0 | 0.04 |m10020-ND 113 90 68 57 .45/RL622-183K-RC 
15000 | 100 — | 0.22 / 15.0 | 22 |M10071-ND 1.98 1.49 1.12  .99  .87)RL181S-153J-RC 22000 30 | 0.079] 0.1 | 56.0 | 0.03 |M10021-ND 113 90 68 57 .45|RL622-223K-RC 
18000 | 100 — | 0419 | 17.0 | 21 |M10072-ND 1.98 1.49 1.12  .99 .87 | RL181S-183J-RC 39000 30 | 0.079] 0.1 | 80.0 | 0.03 |M10024-ND 113 90 68 57 .45|RL622-393K-RC 
33000 | 100 | — | o16 | 2601 17 IMtoo74-ND 498 149 142 99 87 |RLIa1s-a9a/-RC 47000 | 20 |0.079] 0.1 | 99.0 | 0.03 |M10025-ND 143 90 68 .57 .45|RL622-473K-RC 
99000 | 100 | — | ota | 450 | 16 (MOREE 198 449 142 99 97 |ALists-aoagre 56000 | 20 | 0.079] 01 | 135.0] 0.02 JM10026-ND 113 90 68 57 .45|RL622-563K-RC 
68000 | 20 | 0.079] 0.1 | 150.0] 0.02 JM10027-ND 113 90 .68 57 .45|RL622-683K-RC 
47000) 100, | — | 042 | 82.0) 13° RODE 198 149 1412 88 87 /RL1G18-4734-R6 82000 | 20 | 0.079] 0.1 | 212.0] 0.02 JM10028-ND 113 90 68 57 .45|RL622-823K-RC 
100000] 100 | — | 0.09 | 820 | 9 |M10077-ND 1.98 1.49 1.12.99 87 | RL181S-104J-RC 100000} 20 |0.025) 01 |235.0| 0.02 |M10029-ND 113 90 68 57 .45|RL622-104K-RC 
RL187 Series RL822 Series 

100 80 796 | 5.3 | 2.0 | 200 |M10038-ND 118 .94 .71 .59 .47|RL187-101U-RC 47 = — | 51 | 0.030) 2.27 M9959-ND 1.18 94 71 59.47 | RL822-4R7K-RC 
330 | 80 | 796 | 23 | 4.0 | 200 |Mioo4i-nD 118 94 71 59 .47|RL187-331U-RC 15 — | — | 12 0.088) 1.75 RRC 18 9471 59.4? | RL822-150K-RC 
47 — | — | 65 | 0.17 ]079 |mog63-ND 148 94 71 .59 .47|RL822-470K-RC 

390 80 | 796 | 21 | 4.0 | 200 |Mt0042-ND 118 94 71 59 .47|RL187-391J-RC 
56 — | — | 54 | 020 ]0.76 |mog64-ND 148 94 71 .59 .47|RL822-560K-RC 
470 80 | 796 | 1.9 | 4.0 | 200 |Mt0043-ND 118 94 71 .59 .47|RL187-471J-RC 40 | — | — | 37 | 0028 | 058 ROGER 138 94 71 50 a7 lpLaoo-tiKcac 
560 80 | 796 | 1.7 | 4.0 | 200 |Mt0044-ND 118 94 71 .59 .47|RL187-561J-RC a | — | — | 19 1197 1025 OSRORIRMN 44e ea 7159 a7 |pLapoa7icrc 
820 80 | 796 | 14 | 60 | 200 |M10046-ND 148 94 71 59 .47|RL187-821U-RC 560 | — | — | 18 | 1.53 | 0.23 |Mg971-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL822-561K-RC 
1200 90 252 | 12 | 90 | 150 |M10048-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL187-122J-RC 680 — — | 16 | 2.00 ) 0.21 JM9972-ND 118 94 71 59.47) RL822-681K-RC 
s20 | — | — | 15 | 270 | 0.18 |mg973-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL822-821K-RC 


5600 90 252 | 05 18 | 50 |M10055-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL187-562J-RC 
6800 90 252 | 05 26 | 50 |M10056-ND 1.18 94 .71  .59  .47 | RL187-682J-RC 


RL824 Series 


8200 | 90 | 252 | 04 | 26 | 50 |Mtoos7-ND 1.48 94 .71 59 .47|RL187-822J-RC 18 — | = |] 28 | 0.065) 1.93 ESI 180) 98 746587 | RLB24-150K-RC 

v0 | — | — | 26 | 019 }0.94 |go47-ND 1.30 98 .74 65 57 | RL824-121K-RC 
18000 | 100 | 796] 03 | 60 | 30 |Mto060-ND 1.18 .94 71 59 47 /RL187-183U-RC gag” |) as |e | ge: | aise: yee: ARM 4g: eae 7a cae: ap | masaaatcke 
22000 | 100 | 796] 03 | 80 | 30 |Mtoo6i-ND 14.18 94 71 59  .47|RL187-223J-RC a0 | — | — | 14 | 056 |\oso RGGI 120 98 74 68 57 RLa2d-agiK-RC 
27000 | 100 | 796] 03 | 80 | 30 |Mio062-ND 1.18 94 71 59  .47|RL187-273J-RC sso | — | — | 14 | 0.79) 0.44 |m9953-ND 1.30 98 74 65 .57|RL824-681K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW. Miller Surface Mount Chip Inductors 


MAGNETIC S 


‘ABourns Company. M1812 and PM1210 Series 


PM1812 Series PM1210 Series 


i 4.5 ‘| 


Test Frequency | SRF (MHz) | DCR (9) Lde Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
L (uH) Q Min. (MHz) Max. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M8526CT-ND 5 A 34 M8526TR-ND 500 66.75 | PM1812-R10K-RC 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M8527CT-ND 45 A 34 M8527TR-ND 500 66.75 | PM1812-1ROJ-RC 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M8530CT-ND 5 A 34 M8530TR-ND 500 66.75 | PM1812-3R3J-RC 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M8531CT-ND 5 A 34 M8531TR-ND 500 66.75 | PM1812-100J-RC 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M8532CT-ND 5 A 134 M8532TR-ND 500 66.75 | PM1812-120J-RC 
1000.00 30.00 0.796 2.00 2.00 40.00 M8539CT-ND 45 A 34 M8539TR-ND 500 66.75 | PM1812-102J-RC 
PM1210 Series 5% 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M8540CT-ND 5 A 34 M8540TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-1ROJ-RC 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M8541CT-ND 5 A 34 M8541TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-1R5J-RC 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M8542CT-ND 5 A 34 M8542TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-2R2J-RC 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M8543CT-ND 45 A 34 M8543TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-4R7J-RC 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M8544CT-ND 45 A 34 M8544TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-5R6J-RC 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M8545CT-ND 5 A 34 M8545TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-100J-RC 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M8546CT-ND 5 A 34 M8546TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-120J-RC 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M8547CT-ND A5 A 34 M8547TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-150J-RC 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M8548CT-ND 45 A 34 M8548TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-330J-RC 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M8549CT-ND 5 A 34 M8549TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-470J-RC 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M8550CT-ND 5 A 34 M8550TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-680J-RC 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M8551CT-ND 5 A 34 — _ — | PM1210-820J-RC 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M8552CT-ND 5 A 34 M8552TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-101J-RC 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M8553CT-ND 45 A 34 M8553TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-121J-RC 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M8554CT-ND 5 A 34 M8554TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-151J-RC 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M8555CT-ND 5 A 34 M8555TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-181J-RC 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M8556CT-ND 5 A 34 M8556TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-221J-RC 


Surface Mount High Power Inductors 
PM7232S, PM12639S, PM12645S, PM12651S and PM13560S Series 


Features: ¢ Ideal for very high current DC/DC converter output inductors * Magnetically shielded for low radiation * High 


<— H —| 


saturation current * Low DC resistance * Low Profile * Test Frequency: 100kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Pad Layout 
L (uH) DCR Irated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
+20% O Max. (A) A B c D st i G H Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 


PM7232S Series 


0.10 0.0011 22 7.2 66 3.2 3.5 1.3 30 40 7.5 M8494CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8494TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R10M-RC 
0.22 0.0017 17 7.2 66 3.2 3.5 1.3 30 40 7.5 M8495CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8495TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R22M-RC 
0.47 0.0030 15 7.2 66 3.2 3.5 1.3 30 40 7.5 M8496CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8496TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R47M-RC 
0.72 0.0080 12.5 7.2 66 3.2 3.5 1.3 30 40 7.5 M8497CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8497TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R72M-RC 
1.5 0.0095 9 7.2 66 3.2 3.5 1.3 30 40 7.5 M8498CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8498TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-1R5M-RC 


PM12639S Series 


1.2 0.0028 18.5 126 126 3.9 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8106CT-ND 3.12 2.84 2.12 = = — | PM12639S-1R2M-RC 


PM12645S Series 


1.2 0.0018 21 126 126 45 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8107CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8107TR-ND 800 858.00 | PM12645S-1R2M-RC 


2.7 0.0044 15 126 126 45 5.8 2.4 60 65 13.0 M8109CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8109TR-ND 800 858.00 | PM12645S-2R7M-RC 


PM12651S Series 


47 0.0072 12 126 126 5.1 5.8 2.4 6.0 65 13.0 M8500CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8500TR-ND 800 858.00 | PM12645S-4R7M-RC 


PM13560S Series 


10 0.0149 7.5 13.0 126 56 5.8 2.4 64 65 13.4 M8501CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8501TR-ND 500 547.50 | PM13560S-6ROM-RC 


10 0.0149 7.5 13.0 126 56 5.8 2.4 64 65 13.4 M8502CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8502TR-ND 500 547.50 | PM13560S-100M-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1507 


Surface Mount Power Inductors 
PM3316 Series 


JW Miller Surface Mount 


44extt1<s Chip Inductors 


A Bourns Company 


Features: * Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability * High Self-Resonant Frequency * Flat Top 


Surface for Automated Pick and Place 


PM0603 Series PM0805 Series PM1008 Series 
f ~1.78- 2.794 
1.12 
t 
k—1.80— 
L R, de Cut Tape T&R* 
+20% | Max. | |, sat.|1,rms| Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
(uH) i) Amp | Amp | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.0 | 0.009) 90 | 68 | Mas557CT-ND 1.65 1.49 1.24) 247.50 |PM3316-1ROM-RC 
1.5 | 0.010) 80 | 64 | Me558CT-ND 1.65 1.49 1.24) 247.50 |PM3316-1R5M-RC 
22 |0.012] 7.0 | 61 | M8559CT-ND 1.65 1.49 1.24) 247.50 |PM3316-2R2M-RC 
; : Nest (ee ie a fcuiana) veLe faa 33 | 010 | 20 | 21 | Mese6cT-ND 1.65 1.49 1.24) 247.50 |PM3316-330M-RC 
req. jax. jax. igi-Ke' rice Eacl ricins .W. Miller 
(nH)| Tol. |Min. ae Oo | mA Reni 1 10 100 3,000 Part No. 68 0.20 1.4 | 1.5 | M8568CT-ND 1.65 1.49 1.24 247.50 |PM3316-680M-RC 
PM0603 Series joo | 0.28 | 1.2 | 13 | Mese9cT-ND 1.65 1.49 1.24] 247.50 |PM3316-101M-RC 
3.9 |40.3nH] 22 | 250 | 0.08] 700 | Ma4ggcT-ND 39 36 30] —117.00/M| PM0603-3N9-RC s 464 NA 
10 | +5% | 30| 250 | 0.15) 700 | M8484cT-ND 39 36 30] + 117.00/M| PMo603-10NJ-RC ned nano oe pee Se Cee), oeetot. EMSS lan Re 
18 | #5% | 35} 250 | 0.17] 700 | M8485CT-ND 39.36 = .30) ~~ 117.00/M| PM0603-18NJ-RC 330 | 1.02 | 0.6 | 0.6 | M8572CT-ND 165 149 1.24 247.50 ]PM3316-331M-RC 
27 | +5% | 40 | 250 | 0.23] 700 | Ma4g6cT-ND 39 36 ©.30| —117.00/M| PMo603-27NJ-RC 470 | 127) 05 | 05 | M8573CT-ND 165 149 1.24] 247.50 |PM3316-471M-RC 
33 | +5% | 43 | 250 | 0.23 | 600 | ma487CT-ND 39.36 _.30| _117.00/M| PM0603-33NJ-RC 
39 | +5% | 43] 250 | 0.25) 600 | M8488CT-ND 39° 36 = .30| = 117.00/M| PM0603-39NJ-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
47 | +5% | 40 | 200 | 0.28 | 600 | Me4gocT-ND 39 36 30] + 117.00/M| PM0603-47NJ-RC 
82 | +5% | 35 | 150 | 0.54] 400 | ma491CT-ND 39 36 ©.30| + 117.00/M| PMo603-82NJ-RC 
120| +5% | 35 | 150 | 0.65 | 300 | M8493CT-ND 39.36 —.30| _117.00/M|PM0603-R12J-RC Surface Mount Power Inductors 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. PM3340 Ss . 
eries 
LTest | R,dce | Ide Cut Tape T&R* 
Tol.| Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
L | % |Min.) MHz | | mA | PartNo. 110 100/ 2,000 _|Part No. 
PM0805 Series 
6.8nH | 20] 50 | 250 | 0.11 | 600 |Ms452cT-ND 40 36 ~— 30 120.00/M| PMO0805-6N8M-RG 
8.2nH | 20] 50} 250 | 0.12 | 600 |M8453CT-ND 40 36 30) 120.00/M | PMo805-8N2M-RC 
12nH | 20] 50} 250 | 0.15 | 600 |M8454CT-ND 40 36 = .30| 120.00/M | PMO805-12NM-RG 
22nH | 20 | 55 | 250 | 0.22 | 500 |M8455CT-ND 40 36 ~—-.30 120.00/M| PMo0805-22NM-RG 
27nH | 20 | 55 | 250 | 0.25 | 500 |M8456CT-ND 40.36 30} _120.00/M | PMO805-27NM-RG 
33nH | 20] 60 | 250 | 0.27] 500 |Ms457CT-ND 40.36 30) 120.00/M| PM0805-33NM-RC 
39nH | 20] 60 | 250 | 0.29} 500 |M8458CT-ND 40 36 30 120.00/M| PM0805-39NM-RG 
47nH | 20] 60 | 200 | 0.31 | 500 |M8459CT-ND 40 36 30) 120.00/M| PMO805-47NM-RG 
.056uH} 10 | 60) 200 | 0.34) 500 |ma46ocT-ND 40 36 = 30 + 120.00/M | PMO805-56NK-RC = 
068uH| 10 | 60 | 200 | 0.38) 500 |M8461CT-ND 40 36 30) 120.00/M/| PMO0805-68NK-RC a sles ee lh ae eee uae Ae 
+20 | 
0s2uH} 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 |Me4e2cT-ND 40 36 .30| 120.00/M|PM0805-82NK-RC faint pice Pe Bete i Be sn mee Bening or 
40H} 10} 65) 150 | 0.46) 400 |ma463cT-ND 40 36 ~— 30 120.00/M | PMO805-R10K-RC u P P : : 
12H} 10} 50) 150 | 0.51] 400 |me464cT-ND 40 36 ~—-.30  120.00/M| PMO0805-R12K-RC jo | 0033] 80 | 35 | meseact-No 175 158 132 418.13 |PM3340-100M-RC 
22H | 10 | 50 | 100 | 0.70 | 400 | mad66cT-ND 40.36 30} _120.00/M | PMO0805-R22K-RC is | oo! 70 | 30 (anes fee” ieee yas 4 jades| Bhicada- de0RRe 
Aria ea ae at a <= ers 22 | 0.054] 55 | 25 | MB585CT-ND 175 158 132] 118.13 /PM3340-220M-RC 
i 50] 5 ; 7CT- ; F . = -18NM- : anon 
27nH | 20] 55 | 50 | 0.13 | 1000 |M8469CT-ND 40 36 = 30! 120.00/M| PM11008-27NM-RG 33) 0.08 | 40 | 20 Ee 175 168" 182 TITS: | PMSS40 30M RG 
68nH | 10] 65 | 50 | 0.20] 1000 | M8470CT-ND 40 36 30) 120.00/M|PM1008-68NK-RC 47_| 01 | 38 | 1.6 | M8587CT-ND 1.75 1.58 1.32 118.13 | PM3340-470M-RC 
82nH | 10] 60 | 50 | 0.22 | 1000 |M8471CT-ND 40 36 30 — | PM1008-82NK-RC 
68 | 017 | 30 | 1.2 | MesgscT-ND 1.75 158 1.32 118.13 |PM3340-680M-RC 
33uH | 10} 45) 25 | 1.05 | 450 |ma472cT-ND 40 36 30 120.00/M | PM1008-R33K-RC 100 | 02 | 5 | 12. [neem joy Age Gao sae (3 BUSSAOTIM RE 
47H] 10; 45] 25 | 1.19] 470 |Me473cT-ND 40 36.30 — |PM1008-R47K-RC . . . : : . . 
68H} 10| 45) 25 | 1.47] 400 |me474cT-ND 40.36 ~—-.30|_ 120.00/M| PM1008-R68K-RC 150 | 0.34 ) 2.0 | 0.9 | M8590CT-ND 175 1.58 1.32 118.13 | PM3340-151M-RC 
82H} 10} 45) 25 | 1.61] 400 |Mma475cT-ND 40 36 ~—.30|_ 120.00/M | PM1008-R82K-RC 220 | 044 | 1.6 | 07 | M8S9ICT-ND 1.75 158 1.32 118.13 | PM3340-221M-RC 
1.0HH | 10 | 35 | 25 | 1.75 | 370 | M8476CT-ND A036 = -.30) = 120.00/M | PM1008-1ROK-RC 330 07 12 | 06 M8592CT-ND 1.75 158 1.32 418.13 |PM3340-331M-RC 
4.20 | 10 | 35 | 7.9 | 2.00] 340 |me477cT-ND 40.36 30 120.00/M | PM1008-1R2K-RC 400 | 20 | 08 | 01 |More aye sacar. 4iae ig i Pudaaag GANG 
1.5uH| 10 | 28 | 7.9 | 230] 330 |M8478CT-ND 40 36 ~—.30]  120.00/M|PM1008-1R5K-RC : : : : : : : 
1.8uH} 10} 28) 7.9 | 260] 300 |ma479cT-ND 40 36 ~=—.30| 120.00/M | PM1008-1R8K-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
2.2uH | 10 | 28 | 7.9 | 2.80 | 290 |Ms480cT-ND 40 36 30 120.00/M| PM1008-2R2K-RC 
27H | 10] 22} 7.9 | 3.20] 290 |M8481CT-ND 40 36 ~—.30 120.00/M| PM1008-2R7K-RC 
3.3uH | 10] 22 | 7.9 | 3.40| 290 |M84g2CT-ND 40 36 = 30 120.00/M | PM1008-3R3K-RC 
4.7uH| 10] 20| 7.9 | 4.00] 260 |Ma4sscT-ND 40 36 30 —|PM1008-4R7K-RC Su rface Mount Power Inductors 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Power Inductors 


PM3308 Series 


PM5022 Series 


[E R, de Cut Tape T&R* 
+20% | Max. | I, sat.) I, rms Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
(uH) a Amp | Amp Part No. il 10 100 250 Part No. 

EP GEE tiaras T&R* 5.6 | 0.022} 12] 5.3 | M8594CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-5R6M-RC 
#20% | Max. | 1, sat. | I,rms | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 10 | 0.032) 10] 4.3 | M8597CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-100M-RC 
wh on ane ame ee re as + ae “ we Se CON ¥ 6s | 013 | 35] 23 | maso2cT-No 135 1.22 1.02} 101.25] PMs022-s80M-RC 

k i i 576CT- 7 5 ; 510. -100M- 

oo | 023 | 16 13 Mas77CT-ND 170 153 128 510.00 | PM3308-220M-RC 100 | 019) 3.0] 1.8 | M8603CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-101M-RC 
33 | 0.30 | 1.4 1 M8578CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-330M-RC 220 | 0.38 | 24] 1.2 | M8605CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25] PM5022-221M-RC 
47 | 0.39 | 1.0 0.8 M8579CT-ND 1.70 «1.53 1.28 510.00 | PM3308-470M-RC 
sa | ose | 09 07 MassOCT-ND 170 153 © 128 510.00 | PM3308-680M-RC 470 | 0.85 | 1.4] 0.82 | M8607CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-471M-RC 
330 o7 04 03 M8581CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-331M-RC 680 112 1.2} 0.72 M8608CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25) PM5022-681M-RC 
470 | 40 | 03 0.2 M8582CT-ND 170 153 1.28 510.00 | PM3308-471M-RC 1000 | _ 1.8 | 1.0| 0.56 | M8609CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-102M-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1508 (1091) 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


es 
Max. Cut Tape T&R* 
JW. Miller Surface Mount L |Tol.| Test | DCR | Rated!| Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
pe H)} % | Freq. Q | Amps | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
wer In tor L. 
A Bourns Company owe ductors 27 | 20]25MHz| 0.10] 1.32 | ms43ecT-ND 147 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-270M-RC 
PM10s5e 33 | 15 |25mMHz| 0.11) 1.16 | Ms439cT-ND 147 133 1.11] 220.50| PM105SB-330L-RC 
47 | 15|25MHz| 0.14) 1.00 | ms44tcT-ND 147 133 1.11] 198.00| PM105SB-470L-RC 
82 | 15 |2.5MHz| 0.28) 0.79 | ms443cT-ND 147 133 1.11] —220.50| PM105SB-820L-RC 
100} 10} 1kHz | 0.34] 0.72 | meaa4cT-ND 147 1.83 1.11] 220.50) PM105SB-101K-RC 
120/10] 1kHz | 037] 0.63 | mea4scT-ND 147133001. —| Pimi05sB-121K-RC 
150/10] 1kHz | 0.51] 0.55 | Med46cT-ND 1.47 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-151K-RC 
330/10] 1kHz | 1.20] 0.37 | MedsocT-ND 147 1.33 1.11] 220.50) PM105SB-331K-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors — PM2110 and PM2120 Series 


Terminal 
Dimensions 


Dimensions (mm) 
Series A B Cc D Typ. E Typ. F Typ. 
PM43 4.0 +0.3 45 40.3 3.2 40.3 45 4.0 1.2 
PM54 5.2 40.3 5.8 +0.3 4.5 +03 58 52 1.3 
PM105 9.0 40.4 10.0 +0.4 5.4404 10.0 95 25 
PM105/SB 9.2 40.4 10.0 +0.4 5.0 +0.5 10.0 95 25 
L(uH) | pCR] Dim. 
Max. Cut Tape T&R* L (WH) Ide +#20% (0) A(mm) Digi-Key Price Each J.W.Miller 
L |Tol.| Test | DCR |Rated!) Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller @tkHz| (A) | @Rated! | Max. | Max. Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
(HH)| % | Freq. Q | Amps | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. PM2110 Series 20% 
PM43 Series 1.00 | 2270] 080 | 0.00 | 14.48 | M8754-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-1ROM-RG 
10 | 20 |2.5MHz) 0.182] 1.04 | M8s03CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M/) PM43-100M-RC 5.60 | 13.70 | 3.90 | 0.01 | 14.48 | M8755-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-SR6M-RC 
22 | 20 |2.5MHz| 0.378] 0.68 | M8506CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M| PM43-220M-RC PM2110 Series 10% 
33 | 10 |2.5MHz|0.540) 0.56 | M8507CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM43-330K-RC 10.00 | 11.70 6.50 0.01 | 14.48 M8756-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-100K-RC 
56 | 10 |2.5MHz)0.937| 0.42 | MssogcT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PIM43-560K-RC 12.00 | 17:30) 7.60 | 0.01) 14.48 IMB ZSGNE 273 2.05, 1.82 | PM2110-120K-RC 
15.00 | 1070 | 920 | 0.01 | 1448 | M8758-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-150K-RC 
68 | 10 |2.5MHz|1.117| 0.37 | M8510CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PIM43-680K-RC 4800 | 1020! 1070 | 001 | 1448 MeRtereante 279 205 1.82. | PM2i101g0K-AC 
PMS54 Series 22.00 | 9.70 | 1270 | 0.01 | 14.48 | M8760-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-220K-RC 
10 | 20 ]2.5MHz| 0.10 | 1.44 | M8511CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-100M-RC 27.00 | 8.20 16.00 | 0.01) 13.72 | M8761-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-270K-RC 
33.00 | 7.00 | 20.10 | 0.02 | 13.21 | M8762-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-330K-RC 
42 | 20 }2.5MHz| 0.12 | 1.40 | M8513CT-ND 1.45 131 1.09] 435.00/M| PM54-120M-RC a300 | 660 | 2320 | o02 | 1575 [aerate sae OaGe. 48 EMBIIG S00 RG 
18 | 20 }2.5MHz| 0.15 | 1.23 | M8516CT-ND 1.45 131 1.09] 435.00/M| PM54-180M-RC 4700 | 650 | 2720 | 002] 1575 | Me764-ND 273 «205 1.82 | PM2110-470K-RC 
22 | 20 |2.5MHz| 0.18 | 1.11 | M8518CT-ND 1.45 131 1.09] 435.00/M| PM54-220M-RC 56.00 | 620 | 31.60 | 0.02 | 15.75 | M8765-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-560K-RC 
27 | 20 |2.5MHz| 0.20 | 0.97 | M8520CT-ND 1.45 131 1.09] 435.00/M| PM54-270M-RC 68.00 | 590 | 3740 | 00a | 1575 | Ma7ee-ND 273. 205 1.82 | PM2110-B80K-AC 
33 | 15 |2.5MHz| 0.23) 0.88 | M8521CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-330L-RC 100.00 | 5.40 51.40 | 0.03 ) 15.75 M8767-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-101K-RC 
39 | 15 |2.5MHz| 0.32 | 0.80 | ms522CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PMS4-390L-RC 180.00) 4.30 | 7.30 0.05 | 14.99 eee 273 2.05 1.82 | PM2110-151K-RC 
180.00 | 370 | 9630 | 0.07) 13.46 | M8769-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-181K-RC 
47°) 16 /2.6MHz) 0.37 | 0.72 Seo er 1.45 4.31 1.08) 435.00/M) PM54-470L-RC 220.00 | 350 | 11380 | 0.07 | 15.24 | Me770-ND 273 205 1.82 | pM2110-221K-RC 
68 | 10 |2.5MHz| 0.46 | 0.61 | M8524cT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-680K-RC 
270.00 | 3.40 | 13490 | 0.08 | 15.24 | Mg771-ND 273 205 1.82 | PM2110-271K-RC 
82 | 10 |2.5MHz| 0.60 | 0.58 | M8525CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-820K-RC aa000 | 320 | 16950 | 009 | 1524 |mttaenen 279° 205 1.82 | PMD110-831KRC 
100] 10) 1kHz | 0.70 | 0.52 | M8512CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-101K-RC 390.00 | 310 | 18290 | 0.10) 15.24 | M8773-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-391K-RC 
450/10) 1kHz | 4.10) 0.40 | M8515CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M] PMS54-151K-RC 470.00 | 2.60 ) 230.40 | 0.13 | 1448 ee D 2.73 2.05 1.82 | PM2110-471K-RG 
40 | 101 tke | 138 | 030 een ids: 441. “40a! -adnOoial BBA ASIC 820.00 | 2.00 | 39410 | 0.22) 15.24 | mg775-ND 273 205 1.82 | PM2110-821K-RC 
Z| 1. ; BASLE ow ; sepia lichens 1000.00} 1.90 | 463.70 | 0.24) 15.24 | ma776-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-102K-RC 
220/10) 1kHz | 1.57 | 0.35 | M8519CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M| PM54-221K-RC 
PM2120 Series 20% 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 2.20 | 19.70 1.80 0.00 | 20.83 | M8777-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-2R2M-RG 
470 | 16.60 | 370 | 0.01] 2083 | Mg778-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-4R7M-RG 
Max. Cut Tape T&R* 
t {rot test | oR | Rated | nigi-key meat Pricing | J.W.Miller 5.60 | 15.60 | 4.20 | 0.01 | 20.83 | Mg779-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-5R6M-RC 
(ut)! % | Fre. | 0 | Amps | PartNo. “ fa my | con leat. 6.80 | 14.70] 500 | 0.01] 20.83 | M8780-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-6R8M-RC 
PM105 Series PM2120 Series 10% 
10.00 | 1390 | 7.20 | 0.01 | 2083 | M8781-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-100K-RC 
15 | 20) 2.5MHz| 0.08) 2.27 | M8414CT-ND 1.90 171 143) 285.00] PM105-150M-RC 1200 | 1270) 830 | 001 | 2083 | me7s2-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-120K-RC 
39 | 20} 2.5MHz| 0.14] 1.37 | M8417CT-ND 1.90 171 143) 285.00] PM105-390M-RC 15.00 | 12.20 | 10.20 | 0.01 | 2083 | M8783-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-150K-RC 
18.00 | 11.80 | 12.00 | 0.01 | 2083 | Ms8784-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-180K-RC 
47 | 10 |2.5MHz| 0.17] 1.28 | M8418CT-ND 1.90 171 1.43) 285.00] PM105-470K-RC >000 | 4100 | 1420 | 001 | 2083 [MRReehn aig. 998. 5.60 || PMiob-000K-AC 
82 | 10|2.5MHz| 0.25] 1.00 | M8421CT-ND 1.90 171 143) 285.00] PM105-820K-RC o700 | toa) 4690 | 001 | cosa WRTenIS aay Bo. po PMD S7RAE 
100} 10} 1kHz | 0.35} 0.97 M8422CT-ND 1.90 17 1.43 285.00 | PM105-101K-RC 33.00 | 10.10 20.30 0.01 | 20.83 M8787-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-330K-RC 
120) 10] 1kHz | 0.40] 0.89 | M8423CT-ND 1.90 1.71 1.43| 285.00] PM105-121K-RC 39.00 | 9.60 | 23.30 | 0.01 | 20.83 | M8788-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-390K-RC 
47.00 | 820 | 2920 | 0.02 | 20.07 | ™8789-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-470K-RC 
180] 10) 1kHz | 0.63) 0.72 | M8425CT-ND 190 171 1.43 —| PM105-181K-RC 56.00 | 7.90 | 33.90 | 0.02 | 20.07 | Ms8790-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-560K-RC 
270) 10} 1kHz | 0.97} 0.57 M8427CT-ND 1.90 1.71 1.43 285.00 | PIM105-271K-RC 68.00 6.70 42.20 0.03 | 19.56 M8791-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-680K-RC 
330/10) 1kHz | 1.15] 0.52 | M8d28CT-ND 1.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-331K-RC 82.00 | 640 | 49.50 | 0.03 | 22.10 | eMe792:ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-820K-RC 
100.00 | 610 | 5870 | 0.04) 2210 | mg793-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-101K-RC 
470| 10} 1kHz | 1.48) 0.42 | ms429cT-ND 1.90 171 1.43) 285.00] PM105-471K-RC qooo | 580 | @aio | aos | 2210 |mReeeetin 400 995 > 00. PMOIS0ATICAC 
560/10) 1kHz | 1.90] 0.33 | M8430CT-ND 190 171 143) 285.00] PM105-561K-RC 150.00 | 550 | 8250 | 0.04) 22.10 | M8795-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-151K-RC 
680} 10) kHz | 2.25] 0.28 | M8431CT-ND 1.90 171 143) 285.00] PM105-681K-RC 180.00 | 5.30 | 96.20 | 0.05 | 21.08 | m8796-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-181K-RC 
5 - 220.00 | 5.00 | 113.70 | 0.05 | 21.08 | M8797-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-221K-RC 
PM105SB (Shielded) Series 330.00 | 360 | 18340 | 0.10) 19.81 M8798-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-331K-RC 
390.00 | 3.50 | 211.60 | 0.11) 19.81 | Mg799-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-391K-RC 
10 | 20) 2.5MHz) 0.06 | 2.06 | M8433CT-ND 147 133 141) 220.50] PM105$B-100M-RC 
‘i 470.00 | 3.30 | 247.10 | 0.12 | 2159 | M8800-ND 3.00 225 2.00 | PM2120-471K-RC 
15 | 20|2.5MHz| 0.07) 1.72 M8435CT-ND. 1.47 1.33 1.14 220.50 | PM105SB-150M-RC 1000.00} 2.50 499.70 0.22 | 20.83 Ms8801-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-102K-RC 
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JW. Miller Surface Mount Dual Toroid Inductors 


A Bourns Company 
The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different functions in a 
single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user can utilize these coils in four 
different ways, depending on the external connection chosen: 


1.—— 23,—— 4 
SATA 6 ONO 


(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 


(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance Series Mode 


(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors <-> 
Series or parallel con- 


(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications , 
nections are made at 


Features: the circuit level (not an Dimensions (mm) 

* Toroidal core design to minimize RFI radiation * Low loss core material * Encapsulated in case for pick and internal connection of Part # B Cc D E 
place capability * Reflow soldering * Hi-pot 500V * Operating temperature: -55°C ~ 125°C the device). PM3602 8.99 15.71 | 2.54 12.54 
Typical Applications: 1:1 Transformer/ 


Dual Differential Mode PM3604 11.48 | 6.73 | 4.06 | 2.54 


* Switching power supplies * Converters * Data communications * Processor/controller circuits * Personal 
computers ° Filters 


Parallel Series 
[I Ide L +20% R,de it Ide | L+20% | R,de 
+20% Max. @ldce Max. +20% | Max. | @I,de | Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
pH Amps HH 10) pH Amps WH 0) Part No. 1 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
PM3602 Series 

5 2.41 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 M8662-ND® 2.07 1.48 1.18 _ — _ PM3602-5-B-RC 

5 2.41 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 M10135CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10135TR-ND® 700 619.50 PM3602-5-RC 

8 1.90 61 0.037 32 0.95 23.2 0.15 M10136CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10136TR-ND® 700 619.50 PM3602-8-RC 
10 1.83 74 0.040 40 0.92 29.6 0.16 M10137CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10137TR-ND® 700 619.50 PM3602-10-RC 
15 1.45 114 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M1212-ND 1.77 1.63 1.48 - _— _ PM3602-15-B 
15 1.45 114 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M10138CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10138TR-ND® 700 619.50 PM3602-15-RC 
16 1.45 114 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M8665-ND@ 2.07 1.48 1.18 — _ _ PM3602-15-B-RC 
20 1.25 15.2 0.086 80 0.63 60.8 0.34 M10139CT-ND® TZ 1.33 1.18 M10139TR-ND® 700 619.50 PM3602-20-RC 
25 1.17 18.5 0.098 100 0.59 74.0 0.39 M10162CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10162TR-ND® 700 619.50 PM3602-25-RC 
33 0.98 24.8 0.14 132 0.49 99.2 0.56 M10140CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10140TR-ND® 700 619.50 PM3602-33-RC 
50 0.78 37.5 0.22 200 0.38 150.0 | 0.88 M10141CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10141TR-ND® 700 619.50 PM3602-50-RC 
68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M1217-ND 2.07 1.48 1.18 - _— _ PM3602-68-B 
68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M10142CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10142TR-ND® 700 619.50 PM3602-68-RC 
100 0.58 74.0 0.40 400 0.29 296.0 | 1.60 M10143CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10143TR-ND® 700 619.50 PM3602-100-RC 
150 0.47 111 0.60 600 0.24 444.0 | 2.40 M10144CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10144TR-ND® 700 619.50 PM3602-150-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 | 3.36 M8673-ND@ 1.77 1.33 1.18 _ _ _ PM3602-200-B-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 | 3.36 M10145CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10145TR-ND® 700 619.50 PM3602-200-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M1221-ND 1.77 1.33 1.18 - _ _ PM3602-250-B 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M8674-ND® APT. 1.33 1.18 - _ _ PM3602-250-B-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M10146CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10146TR-ND® 700 619.50 PM3602-250-RC 
300 0.32 225.0 1.31 1200 0.16 900.0 | 5.24 M10147CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10147TR-ND® 700 619.50 PM3602-300-RC 

PM3604 Series 

5 3.30 38 oo19 | 20 | 165 | 152 | 0.076 | M8676-NDe 2.07 1.48 118 _ — — | PM3604-5-B-RC 

5 3.30 3.8 0.019 20 1.65 15.2 | 0.076 | M10148CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10148TR-ND® 400 365.80 PM3604-5-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 | 0.096 | M8677-ND® 2.07 1.48 1.18 =_ - — PM3604-8-B-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 | 0.096 | M10149CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10149TR-ND® 400 365.80 PM3604-8-RC 
10 2.70 7.3 0.028 40 1.35 29.2 0.11 M10150CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10150TR-ND® 400 365.80 PM3604-10-RC 
15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 M8679-ND® 2.07 1.48 1.18 = _ — PM3604-15-B-RC 
15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 M10151CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10151TR-ND® 400 365.80 PM3604-15-RC 
20 2.02 14.2 0.049 80 1.01 56.8 0.20 M10152CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10152TR-ND® 400 365.80 PM3604-20-RC 
25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 M1228-ND 2.07 1.48 1.18 =_ _ _ PM3604-25-B 
25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 M10153CT-ND@ ATT 1.33 1.18 M10153TR-ND® 400 365.80 PM3604-25-RC 
33 1.60 23.1 0.078 132 0.80 92.4 0.31 M10154CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10154TR-ND® 400 365.80 PM3604-33-RC 
50 1.28 35.5 0.12 200 0.64 142.0 | 0.48 M10155CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10155TR-ND® 400 365.80 PM3604-50-RC 
68 1.19 46.2 0.14 272 0.60 184.8 | 0.56 M10156CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10156TR-ND® 400 365.80 PM3604-68-RC 
100 0.98 68.0 0.21 400 0.49 272.0 | 0.84 M10157CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10157TR-ND® 400 365.80 PM3604-100-RC 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M1233-ND 1.77 1.33 1.18 _ - _ PM3604-150-B 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M10158CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10158TR-ND® 400 365.80 PM3604-150-RC 
200 0.65 140.0 0.47 800 0.33 560.0 | 1.88 M10159CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10159TR-ND® 400 365.80 PM3604-200-RC 
250 0.60 172.5 0.53 1000 0.30 690.0 | 2.12 M10160CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10160TR-ND® 400 365.80 PM3604-250-RC 
300 0.52 213.0 0.73 1200 0.26 852.0 | 2.92 M10161CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10161TR-ND® 400 365.80 PM3604-300-RC 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW. Miller High Current 


MAGNETIC S 


A Bourns Company Toroid Inductors 


5700 Series 6701 - 6704 and 6706 - 6725 Series 
6729 - 6731 Series 


| ih | 


Lead tinned 
to within 3.18 
of body 


Fig. 1 


Fig. 2 Fig. 3 


A- Horizontal A - Horizontal A - Horizontal 


11.43 max. 
aa 


B - Vertical B - Vertical 


11.43}-—+| 


max. 


TT AV 13.97|——| T A 16.51/-—| 
21.84 A, max. max. 5) 


max. 


L (nH) L(uH) | DCR | Dim. (mm) JW. 
215% | Ide | 215% | Max. A B Digi-Key Price Each | Miller 
Fig. | @1kHz | (A) |@IRated| 0 Max. Min. Part No. 1 10 | Part No. 
2100 Series 
as Aes fas ‘ DinanelOns (uh i ane Prare rae jo [108] 63 |0.006 | 19.56 1.35] Ms802-ND 2.99 2.14] 2101-H-RC 
: : : 15 | 7.7) 10.2 |0.012|19.30 1.07 | M8803-ND 2.99 2.14] 2103-H-RC 
£15% | Al QO | Max. Max. Nom. Nom. Part No. 1 10 | PartNo. 
Ss EES 2 eee a sable 22 | 7.0) 142 |0.015|1930 1.07 | Mego4-ND 299 2.14] 2105-H-RC 
5700 Series 33 | 5.0} 228 | 0.029] 19.05 0.86 | M8805-ND 2.99 2.14] 2107-H-RC 
10 | 11.00] .008 | 2223 1110 813 1.63 M8709-ND 5.25 3.94 | 5701-RC 47 | 3.6 | 34.7 | 0.055 | 19.05 0.69 | __M8806-ND 2.99 2.14 | 2109-H-RC 
25 | 550 | 014 | 2223 11.10 762 1.02 M8710-ND 5.25 3.94 | 5702-RC 56 | 34] 40.6 | 0.060 | 19.05 0.69) — M8807-ND 2.99 2.14) 2110-H-RC 
125 | 275 | 12 | 2223 11.10 7.62 51 M8711-ND 5.25 3.94 | 5703-RC av 4 od ee aes eae ae ae at 
275 | 2.00 | .24 | 2223 1140 762 41 M8712-ND 5.25 3.94 | 5704-RC 1A) tog 199! gas | 045 |18.90 056 |  Mesto-ND 999 2.14 |0113-H-RC 
450 | 1.50 | 49 | 22.23 1140 7.62 30 M8713-ND 5.25 3.94 | 5705-RC 450 134) 9843 |0.062/2007 0.86 | Msat1-ND 299  244/2144-H-RC 
25 | 9.00 | 012 | 2858 14.27 1143 1.63 M8714-ND 5.25 3.94 | 5706-RC 180 | 26] 1134 | 011 [1956 069]  M8812-ND 2.99 2.14] 2115-H-RC 
75 | 5.00 | .04 | 2858 14.27 1067 .91 M8715-ND 5.25 3.94 | 5707-RC 270) 18} 181.6 | 0.21 | 19.30 0.56 M8814-ND 2.99 2.14] 2117-H-RC 
400 | 2.25 | 33 | 2858 1427 1067 46 M8716-ND 5.25 3.94 | 5708-RC 330 | 1.7) 216.3 | 0.23 | 19.30 0.56) M8815-ND 2.99 2.14) 2118-H-RC 
50 | 950 | o12 | 31.75 1588 1346 1.63 | M8717-ND 525 3.94 | 5711-RC - He ae Me ee as EE a ae eae 
150 | 4.75 | .046 | 31.75 1588 12.70 91 M8718-ND 5.25 3.94 | 5712-RC tooo | 43) 5602 | 040 |2057 0.56 IRRTann 306) 9:14 | S104 FERC 
700 | 2.25 | 42 | 31.75 1588 12.70 46 M8719-ND 5.25 3.94 | 5713-RC 70 \t08) 63 loos | aes 135 IEOGRTEnTT bee" oa DINERS 
1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 1588 1219 30 M8720-ND 5.25 3.94 | 5715-RC 19 |74| 119 |oo1a| 393 107 eatamn 300.” dda SAGA 
125 | 7.75 | 032 | 46.02 19.05 17.27 1.63 M8721-ND 7.03 6.25 | 5716-RC o |70! 142 |o0015| 838 1.07)  Ma8so-ND 299 214/2105-V-RC 
500 | 4.00 15 46.02 19.05 16.51 81 M8722-ND 7.03 6.25 | 5717-RC 7 53 19.4 0.026 | 8.13 0.86 M8851-ND. 299 2.14] 2106-V-RC 
1100 | 2.50 | 33 | 46.02 19.05 1651 64 M8723-ND 7.03 6.25 | 5718-RC 33 | 5.0| 228 | 0.029] 813 0.86 | M8852-ND 2.99 2.14 | 2107-V-RC 
2250 | 1.75 | .92 | 46.02 19.05 16.51 46 M8724-ND 3.53 3.14 | 5719-RC 39] 48} 26.4 | 0.032) 813 0.86 | —M8853-ND 2.99 2.14) 2108-V-RC 
250 | 8.00 | 041 | 53.98 23.80 20.07 1.57 | M8725-ND 934 8.30 | 5721-RC 7 | 7. an ie pe ee ae cL ateeiie 
900 | 3.75 | 175 | 5398 2380 19.05 81 M8726-ND 9.34 8.30 | 5722-RC 1B) sop | 24] 759 | 013 | 7.87 056 [MReRCOnIS Bos -314/ SIRE 
1800 | 250 | .55 | 53.98 23.80 19.05 58 M8727-ND 9.34 8.30 | 5723-RC 450 134] 9843 |0.062/889 086 |  Msas7-ND 299 214/21144-V-RC 
4000 | 1.75 | 1.16 | 5398 2380 1880 46 M8728-ND 9.34 8.30 | 5724-RC 780 | 261) 1131 | 011 | 864 0.69 | M8858-ND 2.99 2.14) 2415-V-RC 
8000 | 1.00 | 334 | 53.98 2380 18.80 30 M8729-ND 9.34 8.30 | 5725-RC 220 | 24) 1344 | 0.12 | 8.64 0.69)  M8859-ND 2.99 2.14] 2116-V-RC 
25 | 250 | 040 | 1397 5.59 5.33 51 M8730-ND 4.70 3.53 | 5726-RC 330 | 1.7) 2163 | 0.23 | 838 0.56 | M8860-ND 2.99 2.14] 2118-V-RC 
35 | 250 | 035 | 17.78 813 762 64 M8731-ND 4.70 3.53 | 5727-RC pe ir ae bs a ae Besa ae ay eet 
50 | 250 | 060 | 1905 813 7.11 51 M8732-ND 4.70 3.53 | 5728-RC tooo |13| 5502 | 040 | 940 0.56 (nnReaiNn B60. S14 SISAVERG 
100 | 2.50 | .080 | 21.59 914 838 51 M8733-ND 4.70 3.53 | 5729-RC San0 Series 
70 | 3.00 | 050 | 2159 914 838 64 M8734-ND 4.70 3.53 | 5730-RC 2% 1103] 124 10010 22.95 1.95 UU MBSIOND 399 285 |2005-H-RC 
40 | 4.00 | .025 | 2159 914 864 81 M8735-ND 4.70 3.53 | 5731-RC o7 ~=|98! 160 |0.011|2235 135 | Mg820-ND 3.99 2.85 | 2206-H-RC 
33. | 74] 21.6 | 0.020) 2210 1.07 | gs21-ND 3.99 2.85 | 2207-H-RC 
L | tae | Ride Dimensions (mm) IW. 47 | 67] 29.3 | 0.024] 2210 1.07 | Mg822-ND 3.99 2.85 | 2209-H-RC 
(uH) | Max. | Max.) A B Cc D E Digi-Key Price Each | Miller 56 | 64] 34.1 | 0.026 | 22.10 1.07 | _M8823-ND 3.99 2.85 | 2210-H-RC 
#15%|Amps| 9 | Max. Max. +.38 +.38 Max. Part No. 1 10_ | Part No. on | 68 [49] 45.7 [0.046 ]21.84 0.86] M8824-ND 3.99 2.85 | 2211-H-RC 
6700 Series 100 | 44) 64.0 | 0.056 |21.84 0.86 | M8825-ND 3.99 2.85 | 2212-H-RC 
150 | 34) 1027 | 0.11 [21.84 0.69)  M8826-ND 3.99 2.85 | 2214-H-RC 
125 | 2.75) 12 | 22.23 1079 15.24 635 25.40 M8738-ND 6.60 4.95 | 6703-RC 270 1341 1494 |o.092|2286 0.86 |  Mae27-ND 434 3.10 | 2017-H-RC 
100 | 2.50 | .080 | 21.59 10.79 15.24 635 25.40 M8751-ND 712 5.35 | 6729-RC 330 33 | 176.8 | 0.10 | 22.86 0.86 M8828-ND 434 3.10 | 2218-H-RC 
70 | 3.00 | .050 | 21.59 1079 15.24 635 25.40 M8752-ND 7.12 5.35 | 6730-RC 470 93) 2759 0.19 | 22.35 0.69 M8829-ND 434 3.10 | 2220-H-RC 
150 | 4.75 | .046 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 M8744-ND 7.95 5.97 | 6712-RC 1000 | 1.9] 521.3 | 0.28 | 23.11 0.69 | M8830-ND 4.34 3.10 | 2224-H-RC 
700 | 2.25 | 42 | 31.75 20.32 22.86 15.24 34.93 M8745-ND 7.95 5.97 | 6713-RC jo 1125! 67 000711168 1.35 |  Msse4-ND 469 3.35 | 2201-V-RC 
900 | 3.75 | 175] 53.98 27.94 3810 2286 57.15 M8749-ND 10.46 9.30 | 6722-RC 42/120) 79 |0.008 | 11.68 1.35 | msge5-ND 3.99 2.85 | 2202-V-RC 
22.86 57.15 M8750-ND 6725-RC 15/113) 9.6 | 0.008 | 11.68 1.35 | M8866-ND 4.69 3.35 | 2203-V-RC 
18 |108) 11.3 | 0.009] 11.68 1.35] M8867-ND 3.99 2.85 | 2204-V-RC 
22/103} 13.4 [0.010 | 11.68 1.35 | _M8868-ND 3.99 2.85 | 2205-V-RC 
i i 27 ~©- 98] 16.0 [0.011] 11.68 1.35 |  Mg869-ND 3.99 2.85 | 2206-V-RC 
High Current Toroid Inductors RoHS 33. | 74] 21.6 | 0.020] 11.43 1.07 | Mg870-ND 3.99 2.85 | 2207-V-RC 
2100, 2200 and 2300 Series (std., HT and LL) 2B | 47 | 67] 29.3 | 0.024]11.43 1.07 | Mg871-ND 3.99 2.85 | 2209-V-RC 
: 56 | 64] 341 | 0.026] 11.43 1.07 | Mg872-ND 3.99 2.85 | 2210-V-RC 
aie 2200, anime nin a sotomienicud:icucisiteanie winindca cae 100 | 44| 64.0 | 0.056 | 11.18 0.86 | _M8873-ND 3.99 2.85 | 2212-V-RC 
eatures: * High curren ¢ Low radiation * ./O0mm lea eng inne oO within 1. mm ol ody I -\/- 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Typical Applications: * DC-DC converters * EMI filters * Output ie - ee ee Hee es ola ne pe pete 
Chokes Notes: Rated Idc causes a 30°C temperature rise : ° _ ; 7 7 
330 | 33) 1768 | 0.10 |1219 0.86 | M8876-ND 4.34 3.10 | 2218-V-RC 
2100LL and 2200LL Series: eae ; : ; : 470 | 23] 2759 | 019 11.68 0.69 | M8877-ND 5.04 3.60 | 2220-V-RC 
Features: * Low core loss * Low magnetic radiation * High current capacity * Horizontal mount * Operating 1000 19] 521.3 0.28 112.45 0.69 M8878-ND 434 3.10 | 2224-V-RC 
Temperature: -55°C ~ 125°C Typical Applications: * Switch mode power supplies *DC-DC converters - - - - = - - - 
* Output chokes * EMI filters Notes: * Rated Idc causes a 30°C temperature rise 2300 Series 
a indir: Baer ane 2800 Seriés: jo [200] 67 | 0.005 |29.97 1.68]  Ms831-ND 3.99 3.00 | 2301-H-RC 
Features: * High temperature rating, up to 200°C * Low magnetic radiation * High current capacity 3A 15 18.0 9.5 0.006 | 29.97 1.68 M8832-ND 3.99 3.00 | 2303-H-RC 
* Horizontal or vertical mount available *Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C *12.70mm 22 16.4 13.2 0.007 | 29.97 1.68 M8833-ND 3.99 3.00 | 2305-H-RC 


lead length tinned to within 1.59mm of body Notes: « Rated Idc causes a 50°C temperature rise 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1511 


JW Miller L (nH) L(uH) | DCR | Dim. (mm) J.W. 
MAGNETIC S$ 215% | Ide | 215% | Max. A B Digi-Key Price Each | Miller 
A Bourns Company Fig. | @1kHz | (A) |@IRated| 0 Max. Min. Part No. 1 10 | Part No. 
. . 2200HT Series 
High Current Toroid Inductors (cont, 12 }109; 94 |0.015]2235 1.35]  g923-ND 3.26 2.33 | 2200HT-120-H-RC 
(uh) L(uH) | DCR | Dim. (mm) TW. on | 39 | 81] 274 |] 0.026 | 22.10 1.07 | m8924-ND 2.79 2.10 | 2200HT-390-H-RC 
215% | Ide | 215% |Max.| A B Digi-Key Price Each | Miller 100 | 53) 68.9 | 0.061 |22.86 0.86] M8925-ND 2.79 2.10 | 2200HT-101-H-RC 
Fig. |@ 1kHz | (A) |@1Rated| 9 | Max. Min. | PartNo. 1 10 | Part No. 180 | 46 | 115.6 | 0.082 |22.86 0.86 | M8926-ND 2.79 2.10 | 2200HT-181-H-RC 
27 «| 156] 15.7 | 0.008 | 29.97 1.68 | M8834-ND 3.99 3.00 | 2306-H-RC 2300HT Series 
4710.7} 29.0 | 0.016 | 28.96 1.35 | M8835-ND 3.99 3.00 | 2309-H-RC 10 233) 72 |0.006]29.97 1.68] Mg927-ND 4.29 3,22 | 2300HT-100-H-RC 
56/102) 33.7 | 0.017 | 28.96 1.35 M8836-ND 3.99 3.00) 2310-H-RC 33/136] 23.0 | 0.015 | 28.96 1.35 M8928-ND 4.29 3.22 | 2300HT-330-H-RC 
68 | 7.7) 45.2 | 0.030 | 28.70 1.07 M8837-ND 3.99 3.00) 2311-H-RC 47 |10.0) 34.7 | 0.028 | 28.70 1.07 Mg929-ND 4.29 3.22 | 2300HT-470-H-RC 
100 | 7.0 | 63.1 | 0.037 | 28.70 1.07 M8838-ND 3.99 3.00 | 2312-H-RC 3A} 150 | 75 | 97.9 | 0.050 | 29.72 1.07 M8930-ND 4.29 3.22 | 2300HT-151-H-RC 
120 | 67] 73.9 |0.040 | 28.70 1.07] M8839-ND 3.99 3.00] 2313-H-RC 220 | 68 | 136.6 | 0.061 [29.72 1.07 | _M8931-ND 4.29 3.22 | 2300HT-221-H-RC 
3a | 180 | 4.8] 118.9 | 0.078 | 28.45 0.86 | —M8840-ND 3.99 3.00 | 2315-H-RC 330 | 49] 2183 | 0.10 [29.46 0.94]  M8932-ND 4.29 3.22 | 2300HT-331-H-RC 
220 | 58) 1238 | 0.054 | 29.72 1.07]  M8841-ND 3.99 3.00 | 2316-H-RC 470 | 45} 297.9 | 014 |29.46 0.94)  g933-ND 4.29 3.22 | 2300HT-471-H-RC 
se aa oor ae i sega es aoe ce to 233) 72 |0.006]1422 1.68 |  Maga4-no 4.29 3.22] 2300HT-100-V-RC 
: : : eas : : 3B | 22 |190]} 145 | 0.008] 14.22 1.68)  Mg935-ND 4.29 3.22 | 2300HT-220-V-RC 
470 | 38) 2714 | 0.13 | 2046 0.86 Eee 3:99, 3.00 | 2820-H-RC 47 10.0) 347 |0.028|13.21 1.07)  wg936-ND 4.29 3.22 | 2300HT-470-V-RC 
560 | 36) 3148 | 0.14 |29.46 0.86 | M8845-ND 3.99 3.00 | 2321-H-RC 
680 | 34] 3707 | 0.15 [29.46 0.86 | M8846-ND 3.99 3.00 | 2322-H-RC 
1000 | 24] 5936 | 0.30 | 28.96 0.69 | M8847-ND 3.99 3.00 | 2324-H-RC . 
10/200] 67 |0.005 | 14.22 1.68]  ™M8879-ND 3.99 3.00 | 2301-V-RC Common Mode Choke with Header 
12 191) 7.8 | 0.005 | 14.22 1.68 | M8880-ND 3.99 3.00 | 2302-V-RC 8100 Series 
22 |164} 13.2 | 0.007 | 14.22 1.68) M88s1-ND 3.99 3.00 | 2305-V-RC 
27 «| 15.6} 15.7 | 0.008 | 14.22 1.68 | M8882-ND 3.99 3.00 | 2306-V-RC 8101-8103 Series 8104-8121 Series 
33 | 11.7] 21.3 [0.013 | 13.46 1.35 | _M8883-ND 3.99 3.00 | 2307-V-RC 
39/112) 24.7 [0.014] 13.46 1.35 | M8884-ND 3.99 3.00 | 2308-V-RC le B>| 
47 |107] 29.0 | 0.016 | 13.46 1.35 | M8885-ND 3.99 3.00 | 2309-V-RC 
56 |102| 33.7 |0.017]13.46 1.35) M8886-ND 3.99 3.00 | 2310-V-RC 
3B) 68 | 7.7] 45.2 | 0.030] 13.21 1.07 | M8887-ND 3.99 3.00 | 2311-V-RC 
100 | 7.0| 631 | 0.037 | 13.21 1.07 | _M8888-ND 3.99 3.00 | 2312-V-RC 
120 | 67] 73.9 |0.040/13.21 1.07] M8889-ND 3.99 3.00 | 2313-V-RC 
150 | 5.0) 101.4 | 0.071 |12.95 0.86 | M8890-ND 3.99 3.00 | 2314-V-RC 
270 | 55) 147.2 | 0.060] 14.22 1.07]  Ms89i-ND 3.99 3.00 | 2317-V-RC 
330 | 52) 1741 | 0.067 | 14.22 1.07] Ms8g2-ND 3.99 3.00 | 2318-V-RC 
390 | 5.0 | 200.2 | 0.072 | 14.22 1.07 | _M8893-ND 3.99 3.00 | 2319-V-RC 
470 | 38] 271.4 | 013 11372 0.86 | Mg894-ND 3.99 3.00 | 2320-V-RC 
1000 | 24] 5936 | 0.30 |13.46 0.69 | M8895-ND 3.99 3.00 | 2324-V-RC 


2100LL Series 


jo [114] 52 [0.005] 2032 1.35]  M1400-ND 3.50 2.63] 2100LL-100H-RC 
42/109] 64 | 0.006) 20.32 1.35} M1401-ND 3.50 2.63 | 2100LL-120H-RC 
15/105] 7.3 | 0.006) 20.32 1.35 | M1402-ND 3.50 2.63 | 2100LL-150H-RC 
18 |101) 85 | 0.007) 20.32 1.35 | M1403-ND 3.50 2.63 | 2100LL-180H-RC L(mH) | 1 | Ryde Dimensions (mm) JW. 
22/75] 11.8 | 0.012 [19.81 1.07 | _M1404-ND 3.50 2.63 | 2100LL-220H-RC Min. | Max. | Max. | A B c D E F | Digi-Key Price Each | Miller 
071731 142 1001211981 1.07 | w1405-ND 3.50 2.63 | 2100LL-270H-RC @ kHz | (A) | (0) | Max. +0.01 +0.015 +0.015 Max. Max. | Part No. 1 10 | Part No. 
33. | 69] 166 | 0.014] 19.81 1.07 | M1406-ND 3.50 2.63 | 2100LL-330H-RC 4 1.7 [0173/1930 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02|M8896-ND 5.70 4.28 | 8101-RC 
39 | 66] 188 | 0.015 ]19.81 1.07 | M1407-ND 3.50 2.63 | 2100LL-390H-RC 25 | 24 | 0.09 |19.30 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02|M8897-ND 5.70 4.28 | 8102-RC 
47 | 5.2] 25.3 | 0.024} 19.30 0.86 | M1408-ND 3.50 2.63 | 2100LL-470H-RC 1 48 |0.022]19.30 10.79 15.24 635 22.86 1.02|M8898-ND 5.70 4.28 | 8103-RC 
56 | 5.0| 29.3 | 0.026 |19.30 0.86 | _M1409-ND 3.50 2.63 | 2100LL-560H-RC 10 | 24 | 0.17 [30.48 15.24 2032 10.16 30.48 1.27|M8899-ND 7.98 5.99 | 8104-RC 
ia | 68 | 47{ 340 |0.030/19.30 086 | M1410-ND 3.50 2.63 | 2100LL-680H-RC 7 28 | 012 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27|M8900-ND 7.98 5.99 | 8105-RC 
$2) 45) 99.9 | 0.082 | 19.90 0.86 ACD 800) 12:69) 21000 L820 RG 5 | 37 | 007 |3048 15.24 20.32 1016 30.48 1.27 |M8901-ND 7.98 5.99 | 8106-RC 
. Pe . bees a ped Se ee oe a eaere 2 66 | 0.022] 30.48 15.24 20.32 10.16 3048 1.27|M8902-ND 7.98 5.99 | 8107-RC 
iso |39| e398 |0043/1930 ose (MmReieinn Bey 268 | 1OOAeILERG 1 10 | 0.01 | 30.48 15.24 2032 10.16 30.48 1.27|M8903-ND 7.98 5.99 | 8108-RC 
: : : —— : : 30 | 23 | 033 | 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27|M8904-ND 12.54 9.41 | 8109-RC 
180) 3.7) 73.3 0.048) 19.20 0.86 3.50 2.63 | 2100LL~181H-RC 20 | 29 | 021 | 34.29 2032 2286 15.24 36.83 1.27/M8905-ND 12.54 9.41 | 8110-RC 
220 | 35) 851 | 0.053) 19.30 0.86 | M1416-ND 3.50 2.63 | 2100LL-221H-RC 
270 271 124.2 |0.093 | 18.80 0.69 M1417-ND. 3.50 2.63) 2100LL-271H-RC 12 4 0.11 | 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8906-ND 12.54 9.41 | 8111-RC 
330 951 1451 0.103 | 18.80 0.69 M1418-ND 3.50 2.63] 2100LL-331H-RC 8 5.6 | 0.055 | 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8907-ND 1254 9.41 | 8112-RC 
390 941] 165.4 |0.112|18.80 0.69 M1419-ND 3.50 2.63 2100LL-391H-RC 5 8.9 | 0.022 | 36.83 20.32 22.86 15.24 38.10 1.09 )M8908-ND 12.54 9.41 | 8113-RC 
470 |23] 1901 |0.124]19.30 0.69 | M1420-ND 3.50 2.63 | 2100LL-471H-RC 25 | 125 |0.011| 36.83 20.32 2286 15.24 3810 1.35 |M8909-ND 12.54 9.41 | 8114-RC 
2200LL Series 1.2 | 16 |0.006|38.10 20.32 2286 15.24 38.86 1.52|M8910-ND 12.54 9.41 | 8115-RC 
jo [143] 60 |0.006) 2667 1.35]  M1421-ND 4.75 3.57 | 2200LL-100H-RC 50 | 23 | 0.45 |39.37 20.32 22.86 15.24 41.91 1.27|M8911-ND 11.97 10.64 | 8116-RC 
12/142] 69 | 0.006) 26.67 1.35 | M1422-ND 4.75 3.57 | 2200LL-120H-RC 36 | 29 | 03 |3937 20.32 22.86 15.24 41.91 1.27 |M8912-ND 11.97 10.64 | 8117-RC 
15/136] 83 | 0.007 ) 26.67 1.35 | M1423-ND 4.75 3.57 | 2200LL-150H-RC 73 | 93 |0.032] 41.91 2032 2286 15.24 41.91 1.09|M8913-ND 11.97 10.64 | 8118-RC 
18/134) 97 | 0.007 ) 26.67 1.35 | M1424-ND 4.75 3.57 | 2200LL-180H-RC 4 | 14.5 0.012) 43.18 2286 30.48 17.78 41.91 1.52 |M8914-ND 11.97 10.64 | 8119-RC 
22 |126| 115 | 0.008 | 26.67 1.35 | _M1425-ND 4.75 3.57 | 2200LL-220H-RC 24 | 17 |0.008/43.18 22.86 3048 17.78 41.91 1.70|M8915-ND 11.97 10.64 | 8120-RC 
a7 |118/ 135 | 0.009 | 26.67 1.35 | M1426-ND 4.75 3.57 | 2200LL-270H-RC 1 20 | 0.007] 43.18 22.86 30.48 17.78 41.91 1.70|M8916-ND 11.97 10.64 | 8121-RC 
33/414] 15.7 | 0.010 | 26.67 1.35 | M1427-ND 4.75 3.57 | 2200LL-330H-RC 
39/108; 181 | 0.011 |26.67 1.35 | M1428-ND 4.75 3.57 | 2200LL-390H-RC 
47/103} 20.9 | 0.012 | 26.67 1.35 | M1429-ND 4.75 3.57 | 2200LL-470H-RC SMT 
56 | 9.8] 239 | 0.013 | 26.67 1.35 | _M1430-ND 4.75 3.57 | 2200LL-560H-RC 
2A Tes | 76] 33.9 | 0.022 | 26.16 1.07 | M431-ND 475 3.57 | 2200LL-680H-RC Common 
82 | 71] 39.0 | 0.024] 26.16 1.07 | M1432-ND 4.75 3.57 | 2200LL-820H-RC 
100 | 68) 456 | 0.027) 2616 1.07} M1433-ND 4.75 3.57 | 2200LL-101H-RC 
420 | 51) 634 | 0.047) 25.65 0.86 | M1434-ND 4.75 3.57 | 2200LL-121H-RC Mode Chokes 
150 | 4.9] 76.0 | 0.052 | 25.65 0.86 | _M1435-ND 4.75 3.57 | 2200LL-151H-RC 3700 Series 
180 | 47] 885 | 0.057] 2565 0.86 |  M1436-ND 475 3.57 | 2200LL-181H-RC 
220 | 4.4) 1031 | 0.063) 25.65 0.86 | M1437-ND 4.75 3.57 | 2200LL-221H-RC 
270 | 4.0) 141.9 | 0.077) 25.65 0.69} M1439-ND 4.75 3.57 | 2200LL-331H-RC 
390 | 38) 161.2 | 0.084) 25.65 0.69} M1440-ND 4.75 3.57 | 2200LL-391H-RC 
470 | 3.7 | 185.7 | 0.092 | 25.65 0.69 | M1441-ND 4.75 3.57 | 2200LL-471H-RC 
DCR Freq. Range Tape and Reel 
2100HT Series iL (Q) | I* | with 20dB Atten. | Digi-Key Price Each Pricing$ J.W.Miller 
io [99] 76 |0012]1930 1.07]  Ms9t7-ND 2.63 1.88 | 2100HT-100-H-RC ett) Mana R{R) (Typ) baciNos i i aut pattie; 
15 |91] 11.0 |o.014}1930 1.07 |  mg918-No 2.63 1.88 | 2100HT-150-H-RC 02 / 0.008) 7.0)  S-55MHz A «85 2.14) 266.00) -PM3700-10-RC 
i 33 641 24.0 | 0.031 | 20.07 0.86 M8919-ND 2.63 1.88 | 2100HT-330-H-RC 0.75 | 0.012 | 5.5 1-20MHz M8938CT-ND 2.85 214 266.00 PM3700-30-RC 
47 |56| 331 | 0.036 |20.07 0.86 |  Mg920-ND 2.63 1.88 | 2100HT-470-H-RC 2.0 | 0.03 |3.5| 300kHz-20MHz | M3939CT-ND 285 214) 266.00 PM3700-50-RC 
100 | 4.6) 645 | 0.053) 20.07 0.86 | M8921-ND 2.63 1.88 | 2100HT-101-H-RC 20 | 0.25 | 1.0)  25kHz-4MHz | M3940CT-ND 285 214) 266.00 PM3700-80-RC 
47 | 56] 334 |0.036| 889 0.86 |  Mg922-ND 2.63 1.88 | 2100HT-470-V-RC 


* Current to cause 35°C maximum temperature rise. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1512 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JW.Mille Se ee 
e e r +20% (Q) | Ide A B Digi-Key Price Each J.W.Miller 
MAGNETICS @1kHz | Max. | (A) | Approx. Nom. | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
A Bourns Company 
i" 1500.00 | 0.52 | 2.00 | 19.05 0.76 | M8371-ND 675 5.07 4.50 1130-152K-RC 
High Current RF Chokes 3300.00 | 1.27 | 130 | 19.05 051 | ma372-ND 675 5.07 4.50 |1130-332K-RC 
1110, 1120, 1130 and 1140 Series 4700.00 | 1.86 | 1.00 | 19.05 0.51 | M8373-ND 675 5.07 — 4.50 1130-472K-RC 
¥ 3 
1140 Series 10% 
1110 Series 1120 Series 
18.00 | 0.01 /27.00 | 29.21 2.03 | M8374-ND 956 850 7.44] 1140-180K-RC 
33.00 | 0.01 [21.00 | 2921 1.78 | M8375-ND 956 850 7.44] 1140-330K-RC 
68.00 | 0.02 |14.40 | 29.21 1.52 | M8376-ND 956 850 7.44] 1140-680K-RC 
B (DIA) 116.764 100.00 | 0.03 /14.40 ) 29.21 1.52 | M8377-ND 956 850 7.44] 1140-101K-RC 
I 120.00 | 0.03 /14.40 ) 29.21 1.52 | M8378-ND 956 850 7.44] 1140-121K-RC 
: , ; 220.00 | 0.05 |11.40 | 29.21 1.27 | M8379-ND 956 850 7.44] 1140-221K-RC 
Lead tinned Lead tinned 
to within to within 330.00 | 0.07 |11.40 | 29.21 1.27 | M8380-ND 956 850 7.44] 1140-331K-RC 
3.175 of body 3.175 of body 
820.00 | 0.15 | 7.20 | 29.21 1.02 | M8381-ND 956 850 7.44] 1140-821K-RC 
1130 Series 1140 Series 1200.00 | 0.23 | 5.50 | 2896 1.02 | M8382-ND 956 850 7.44] 1140-122K-RC 
A-| =e 2200.00 | 0.49 | 4.00 | 27.94 0.76 | M8383-ND 956 850 7.44] 1140-222K-RC 
3900.00 | 0.85 | 280 | 27.94 0.76 | M8384-ND 956 850 7.44] 1140-392K-RC 
B (DIA.) 4700.00 | 1.14 | 200 | 2845 0.76 | ma385-ND 956 850  7.44|1140-472K-RC 
+27.94- __ 38.104 
— — 10,000.00} 2.76 | 1.30 | 2819 0.51 | M8386-ND 956 850 7.44] 1140-103K-RC 
20.16 15,000.00] 3.39 | 1.30 | 27.94 0.51 | Me3e7-ND 956 850 7.44) 1140-153K-RC 
¢ Lead tinned . Lead tinned 
to within 12.70 to within 
3.175 of body + 3.175 of body Cc f | c t d RFE Ch k 
L (uH) DCR Dimension - mm Features: 
#20% (Q) | Ide A B Digi-Key Price Each J.W.Miller * Epoxy coating 
@1kHz | Max. | (A) | Approx. Nom. Part No. 1 10 25 | Part No. * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C - Oisae 
Dimensions in mm 
1110 Series 10% 
10.00 | 0.01 | 900 | 13.97 1.27 | M8338-ND 345 237 — 2.10|1110-100K-RC 
12.00 | 0.01 | 9.00 | 13.97 1.27 | M8339-ND 345 237 2.10) 1110-120K-RC | 25.4 |= 
15.00 | 0.02 | 7.20 | 13.46 1.27 | M8340-ND 345 237 2.10 1110-150K-RC 
22.00 | 0.02 | 5.50 | 1346 1.27 | M8341-ND 345 237 ~— 2.10|1110-220K-RC 
47.00 | 0.06 | 2.80 | 1346 1.02 | M8342-ND 345 2.37 — 2.10|1110-470K-RC 
100.00 | 0.10 | 280 | 12.70 0.76 | M8343-ND 345 237 2.10|1110-101K-RC L Test | Ide 
150.00 | 018 | 1.60 | 1270 0.76 | M8344-ND 315 2.37 2.10|1110-151K-RC (OED a | iets eee | Soiaianey pcre Tepes Bort ey eee 
. : : . i . : : 20% | Min.| (MHz)| (mA) | Part No. U 10 Qty Pricing | Part No. 
220.00 | 0.24 | 1.60 | 12.70 0.76 | M8345-ND 345 237 — 2.10|1110-221K-RC 
330.00 | 0.34 | 130 | 11.94 0.51 | M8346-ND 345 237 — 2.10|1110-331K-RC eli idl ead ce SETTER a0 BOS 122000) SHO | arene TERe 
560.00 | 0.70 | 0.80 | 11.94 0.51 M8347-ND 3.15 2.37 2.10) 1110-561K-RC 0.12) 35 | 25 | 660 | M8111-ND@ 30 2.40 = — | 79FR12M-RC 
1120 Series 20% 0.18} 35 | 25 | 600 | M8113-NDe 30 2.40 = — | 79FR18M-RC 
470 | 0.01 |11.40 | 16.00 152 | M8348-ND 444 3.33 2.96 | 1120-4R7M-RC| 0.22} 35 | 25 | 400 | M8114-ND@ 30 2.40 - — | 79FR22M-RC 
1120 Series 10% 0.33} 35 | 25 | 370 | M8116-NDe 30 2.40 = — | 79FR33M-RC 
10.00 | 0.01 /11.40 | 16.00 1.52 | Mg349-ND 444 3.33 2.96 | 1120-100K-RC 0.39) 35 | 25 | 350 | M1357-ND 24 2.10 - — | 79FR39M 
12.00 | 0.01 /11.40 | 16.00 1.52 | M8350-ND 444 3.33 2.96 | 1120-120K-RC 0.47| 35 | 25 | 330 | mgi18-NDe 30 2.40 = — | 79FR47M-RC 
47.00 | 0.04 | 5.50 | 15.75 1.27 | M8351-ND 4.44 3,33 2.96 | 1120-470K-RC 
0.68} 35 | 25 | 310 | M8120-NDe 30 2.40 = — | 79FR68M-RC 
68.00 | 0.05 | 4.80 | 15.75 1.02 | M8352-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-680K-RC + RaiiS Gampiiead. “f For Taps andl Box Wail bunibeb: chaige CEND lO TEND. 
82.00 | 0.06 | 4.80 | 15.75 1.02 | M8353-ND 444 3.33 2.96 | 1120-820K-RC 
LE Test Ide Cut Tape 
100.00 | 0.08 | 4.00 | 15.75 1.02 | M8354-ND 444 3,33 2.96 | 1120-101K-RC (uk)| @ | Freq.| Max. | Digi-Key Pricing Tape &Boxt | J.W.Miller 
150.00 | 0.10 | 4.00 | 15.75 0.76 | M8355-ND 444 3.33 2.96 | 1120-151K-RC 10%) Min.| (MHz)| (mA) | Part No. 1 10 | Qty | Pricing |PartNo. 
220.00 0.15 | 2.80 15.75 0.76 M8356-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-221K-RC 1.0 | 35 25 270 | M8122CT-ND@ 30 2.85 2,000 | 90.00/M |79F1ROK-TR-RC 
270.00 | 0.21 | 2.00 | 15.24 0.76 | M8357-ND 444 3,33 2.96 | 1120-271K-RC 42.| 40 | 79 | 260 IeMeteetines -_ 340 = = |/SoeiRsKnC 
470.00 | 0.36 | 1.60 | 15.24 0.76 | M8358-ND 444 3.33 2.96 | 1120-471K-RC 
15 | 40 | 7.9 | 250 | Mg124-NDe 30 2.40 = —  |79F1R5K-RC 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 15.24 0.51 | M8359-ND 444 3.33 2.96 | 1120-102K-RC 
18] 40 | 7.9 | 240 | M8125CT-NDe 30 2.70 | 2,000 | 90.00/M |79F1R8K-TR-RC 
1500.00 | 1.26 | 080 | 15.24 0.51 | M8360-ND 444 3.33 2.96 | 1120-152K-RC 
4.7 | 40 | 7.9 | 190 | M8130CT-ND@ 30 2.70 | 2,000 | 90.00/M |79F4R7K-TR-RC 
1130 Series 20% 
15 | 40 | 25 | 145 | M8136-NDe 30 2.40 = — — |79F150K-RC 
1.20 | 0.00 |21.00 | 2032 203 | M8361-ND 675 5.07 4.50) 1130-1R2M-RC| 
27 | 40 | 25 | 80 | M8139CT-ND@ 30 2.70 | 2,000 | 90.00/M |79F270K-TR-RC 
8.20 | 0.00 |21.00 | 2083 2.03 | M8362-ND 675 5.07 _-4.50/1130-8R2M-RC| 
39 | 40 | 25 | 74 | M1381-ND 24 2.10 = —  |79F390k 
1130 Series 10% 
39 | 40 | 25 | 74 | Ma141-NDe 30 2.40 = —  |79F390K-RC 
10.00 | 0.01 | 17.00 | 20.83 2.03 | M8363-ND 675 5.07 4.50 1130-100K-RC 
47 | 40 | 25 | 70 | M8142CcT-ND@ 30 2.70 | 2,000 | 90.00/M |79F470K-TR-RC 
39.00 | 0.02 |11.40 | 20.07 1.52 | M8364-ND 675 5.07 4.50 1130-390K-RC 
100.00 | 0.03 | 9.00 | 20.07 1.27 | me365-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-101K-RC 56) 40) 25 ) 68 ve, §@6§=— 30 2.70! |:-2,000",|--20:00/M: | TOES60K-TR:AG 
120.00 | 0.05 | 7.20 | 20.07 1.27 | M8366-ND 675 5.07 4.50 | 1130-121K-RC 100) 40 | 25 | 44 | M8146CT-ND@ 30 2.70 | 2,000 | 90.00/M |79F101K-TR-RC 
220.00 | 0.08 | 550 | 19.56 1.02 | M8367-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-221K-RC 120| 40 | 0.79 | 42 | M8147-NDe 30 2.40 = —  |79F121K-RC 
470.00 | 0.19 | 4.00 | 19.56 1.02 | M8368-ND 675 5.07 4.50 | 1130-471K-RC 150 | 40 | 0.79 | 39 | me148-NDe 30 2.40 = —  |79F151K-RC 
560.00 | 0.21 | 4.00 | 19.56 0.76 | M8369-ND 675 5.07 4.50 1130-561K-RC 220 | 40 | 0.79 | 35 | me1socT-NDe 30 270 | 2,000 | 90.00/m |79F221K-TR-RC 
680.00 | 0.26 | 280 | 19.56 0.76 | M8370-ND 675 5.07 4.50 | 1130-681K-RC @ RoHS Compliant + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1513 


JW Miller Molded RF Chokes iL Q Re me oe Digi-Key Price Each sae 


MAGNETIC S 9230 Series: (WH) |Min.|(MHz)) (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. 


A Bourn. ompa Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 2.41mm; Lead Length: i aE 
‘0 's Company 38.10mm; Tolerance: +10% 820 | 60] .79 | 80 | 13.0 | M8243-ND@ 2.39 1.71/9250-824-RC 


1 1 9250 Series: 1,500 | 45] .25 | 55 | 26.5 | M8246-ND®@ 2.74 1.96} 9250-155-RC 
Radial Lead High Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: 1,800 | 45] .25 | 50 | 29.9 | M8247-ND@ 3.06 2.19] 9250-185-RC 
Current RF Chokes elle #10% 2,700 | 45| 25 | 40 | 47.3 | Me249-ND@ 2.74 1.96) 9250-275-RC 

Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: 3,900 | 45} .25 | 35 | 73.8 | M8251-ND@ 2.74 1.96) 9250-395-RC 


25.4mm; Tolerance: +10%. The 9250A uses a ferrite compound for 
a the shield, as opposed to the 9250 which uses a ferrite sleeve. 4,700 | 45 | .25 ) 31 | 81.6 | M8252-ND@ 2.95 2.11) 9250-475-RC 
Parts finished +] 5,600 | 44] .25 | 28 | 89.9 | M8253-ND® 3.24 2.32) 9250-565-RC 


with VWI 6,800 | 40} .25 | 27 | 111 | M8254-ND@ 3.24 2.32] 9250-685-RC 


rated sleeving 
—————— I] —— 8,200 | 40) .25 | 26 | 119 | me255-ND® 2.95 2.11] 9250-825-RC 


12,000} 30 |.079} 23 | 143 | M8257-ND@ 2.81 2.11/9250-126-RC 


i Test |l, de] Rude 15,000] 30|.079] 22 | 157 | M8258-ND@ 3.68 2.63/9250-156-RC 

(uH) | Q |Freq.|Max.|Max.| Digi-Key ‘Price Each | J.W.Miller Test |I, de | DCR LW. 27,000] 27 ).079| 16 | 308 | m8261-ND® 4.80 3.60/9250-276-RC 

10% |Min.|(MHz)| (A) |Ohms| Part No. 110 | Part No. L | Q |Freq./Max.) 9 | Digi-Key Price Each Miller 33,000] 27 ).079| 15 | 343 | m8262-ND® 4.80 3.60/9250-336-RC 

39 | 30| 252 |1.85] 10 | me623-ND 1.00 .75|6000-390K-RC Mott OE) Mae a at pl Part Mos 47,000] 23 ).079| 13 | 473 | M8263-ND® 4.80 3.60/9250-476-RC 
9230 Series — Unshielded - RoHS Compliant 


56,000) 23) .079) 13 | 512 | M8264-ND@ 7.47 5.61|9250-566-RC 


Phenolic Core 68,000] 23.079] 12 | 580 | M9273-ND 7.53 6.99] 9250-686 


O.1 | 40] 25.0 /1100) 0.07 | M8656-ND 1.63 1.30] 9230-94-RC 68,000] 23.079) 12 | 580 | M8265-ND@ 6.45 4.84] 9250-686-RC 
0.15 | 38 | 25.0 )1100} 0.10 | M8657-ND 1.63 1.30) 9230-00-RC 82,000] 21.079) 11 | 618 | M8266-ND@ 6.54 4.91] 9250-826-RC 
Pe 0.22 | 33 | 25.0] 935 | 0.14 | MB658-ND 1.63 1.30) 9230-04-RC 100,000] 18 |.079| 11 | 678 | M8267-ND® 8.10 6.08] 9250-107-RC 
0.1-22,000h Coil Dia. 0.33 | 30 | 25.0 | 780 | 0.20 | M8659-ND 1.63 1.30/9230-08-RC 9250A Series — Shielded — RoHS Comp 
—_ 0.47 | 30|25.0| 590 | 0.35 | M8660-ND 1.63 1.30/9230-12-RC : 
t Phenolic Core 
© 0.032 for 0.68. | 26 | 25.0 | 450°) 0.60 MESSE 1-09: 1.20/0230-16-RC 10 | 50] 25 [1790] 0.025 | Mioo79-ND 1.84 1.38] 9250A-101-RC 
25,000-500,000uh 1.0 | 25|25.0/ 350) 1.0 | Ms641-ND 1.63 1.30| 9230-20-RC os | 51 | 95 (14701 0.097 INMRRERIE 1.94 1.38/ gosoa-istenc 
Iron Core 0.18 | 50) 25 |1300| 0.047 | m10095-ND 1.84 1.38/ 9250A-181-RC 
L Test | 1, de | DCR JW. 
(ut) | @ |Freq.| Max.) © | Digi-Key Price Each [Miller 22 | 30| 7.9 | 550 | 0.40 | Ms647-ND 1.30.98) 9230-28-RC 0.22 | 49) 25 |1100| 0.067 | M10099-ND 1.84 1.38/ 9250A-221-RC 
5% _|Min.|(MHz)| (mA) | Max. | Part No. 110 |Part No. 33 | 45/79 | 380 | 0.85 |Ma6s0-ND 1.30 98) 9230-32-RC 0.33 | 46) 25 | 780 | 0.13 | M10109-ND 1.84 1.38/ 9250A-331-RC 
Iron Core 47 | 45/79 | 320] 1.2 |Me6s3-ND 1.30 98) 9230-36-RC oa9 | 44/25 |e7o | o18 IONIAN 1.84 1.38] 9050a-a01-ac 
tot | 41] 25 | 2041] 4.19 | ms388-ND 1.25 1.00/70F106AI-RC 68 | 50/79 | 245] 20 |Me6s5-ND 1.30 .98)9230-40-RC 02 | 401 25 | 370 | 0.59 | Mtot29-ND 1.84 1.38| 9250A-801-RC 
2ott | 43] 7.9 | 1192] 4.06 | Ms398-ND 1.25 1.00|70F226AI-RC 10 | 55] 79 | 180] 3.7 |Ma642-ND 1.30 98) 9230-44-RC ian Care 
3.3tt | 40} 7.9 | 912 | 3.81 | M8403-ND 1.25 1.00)70F336AI-RC 29 |50/ 25 )190] 3.3 | M8645-ND 1.30  .98|9230-52-RC 
arte |4a| 72.| cei | 381 MR 125 1.onlzoa7ea-ne ee 1.0 | 40] 25 ]1070] 0.07 ]M10080-ND 1.84 1.38] 9250A-102-RC 
ett | 40| 7.9 | 566 | 3.81 | M8412-ND 1.25 1.00|70Fe86al-RC 1.2 | 44) 7.9 | 895 | 0.10 | M10086-ND 1.84 1.38/ 9250A-122-RC 
erie ary ener 33 | 45] 25 | 187) 34 |M8648-ND 1.60 1.20/9280-56-RC 15 | 44] 79 | 815 | 012 |mtoog1-ND 1.84 1.38) 9250A-152-RC 
o> |si\ 25 | 209 | 419 I (20 solroropeane 47 | 45|25 | 165) 4.5 | M8651-ND 1.60 1.20/9230-60-RC 22 | 44| 7.9 | 650 | 0.19 | M10100-ND 1.84 1.38) 92504-222-RC 
33 |50| 25 | 208 | 432 FROM 4.20 90|zoraasar-rc 68 | 50] 25135) 67 | M8654-ND 1.60 1.20/9280-64-RC 33 | 44] 7.9 | 480 | 0.35 | MI0110-ND 1.84 1.38) 92504-332-RC 
47 | 44) 25 | 188 | 4.44 | 8404-ND 1.20 .90/70F475AI-RC 100 | 50) 2.5 / 125 | 8.0 | M8643-ND 1.60 1.20/ 9230-68-RC 3.9 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | M10116-ND 1.84 1.38) 9250A-392-RC 
100 | 25) 25 | 139 | 419 | M8390-ND 1.52 1.14/70F104AI-RC 220 | 30 /0.79| 73 | 21 |MB646-ND 1.60 1.20) 9230-76-RC 47 | 44] 7.9 | 380 | 0.55 | Mto118-ND 1.84 1.38) 92504-472-RC 
470 | 35| .79 | 95 | 4.70 | M8405-ND 4.52 1.14|70F474Al-RC 330 | 300.79] 62 28 | M8649-ND 1.60 1.20) 9230-80-RC 5.6 | 44} 7.9 | 335 | 0.72 | M10123-ND 1.84 1.38] 9250A-562-RC 
1,000 | 30] .79 | 79 | 5.71 |mgsg1-ND 1.68 1.26|70F103AI-RC 470 | 30|0.79| 50 | 42 | M8652-ND 1.60 1.20] 9230-84-RC 82 | 50| 79 | 250| 1.32 | M10130-ND 1.84. 1.38) 92504-822-RC 
2200 | 40] 25 | 57 | 6.10 | M8395-ND 1.68 1.26|70F223AI-RC 1,000 | 30 |0.79/ 38 | 72 |ms644-ND 1.60. 1.20| 9230-92-RC 10 | 50/79 | 220] 1.62 | Mtoos1-ND 1.84 1.38) 92504-103-RC 
3,300 | 52] 25 | 53 | 6.60 | M8400-ND 1.68 1.26|70F333AI-RC CEE Ga GS Panis Gore 
A700 | 49 | 25 | 48 | 7:24 RAEN 1-68 1.26) 70r473Ar RC Phenolic Core 12 | 55/25 | 200] 20 | Mtoos7-ND 1.84 1.38) 92504-123-RC 
6,800 | 51] 25 | 43 | 7.87 | MB410-ND 1.68 1.26|70F683AI-RC ' 153+ 
0.1 | 50 |25.0 |1790| 0.025 | M8206-ND@ 2.18 1.64) 9250-101-RC 18 | 45) 2.6 | 315 | 0.80 [IMIOOS2 NDS 1.84 1.98) 82508-153-RC 
10,000) 41) 25 | 38 | 8.51 |M8392-ND 2.00 1.50/70F102AI-RC 
$ ne 18 | 45] 25 | 300] 0.89 | Mto096-ND 1.84 1.38) 92504-183-RC 
0.15 | 51 | 25.0 /1470| 0.037 | m8207-ND@ 1.90 1.36/9250-151-RC 
22,000| 50] .079| 41 | 8.38 | Me396-ND 1.75 1.25|70F222AI-RC oo | as| 25 | 290'| 096 INARI 1.841 38|Gos0a-209-Re 
cania cane 0.18 | 50 | 25.0 /1300| 0.047 | m8208-ND@ 1.90 1.36] 9250-181-RC ; i ‘ aaa 
33,000| 61 | .079| 43 | 8.97 | medo1-ND 1.75 1.25|70F332AF-RC O27 47) 25.0) 855.) O11 EO 218 191/250-2071 2S aa eee 
47,000| 57 |.079| 38 | 9.75 |MB407-ND 1.75 1.25|70F472AF-RC 0.38 | 46 | 25.0 | 780 | 0.13 |IMBEMGRESY 1.90. 1.36) 9250-331-RC 3a) 45) 2.5 | 240) 187 ae 184 1.38/92508-882-RO 
68,000| 57|.079) 34 | 10.54] M8411-ND 1.75 1.25|70F682AF-RC 0.68 | 42 |25.0| 420 | 0.45 | m9211-ND 1.77 _1.65| 9250-681 39 | 50) 25 | 205 | 1.03 JMIGIIZNDS) 1.84 1.38) 9250A-393-RC 
100,000] 48 | .079| 29 | 11.33] me393-ND 3.26 -2.33|70F101AF-RC fron Core 47 | 50) 2.5 | 195 | 2.11 | MIO1I9-ND — 1.84 1.38) 9250A-473-RC 
220,000] 51 | .025) 39 | 13.72] M8397-ND 1.75 —1.25|70F221AF-RC ts |4al7e leis) o12 IMENT 1.50. 1.8] ezsots0 82 | 50) 2.5 | 180 | 2.44 | M10131-ND 1.84 1.38) 9250A-823-RC 
: ; ; qu : i 100 | 50) 25 | 160 | 3.12 | m10082-ND 1.84 1.38] 9250A-104-RC 
330,000/ 54] .025] 34 | 14.73) M8402-ND 3.26 2.93|70F331AF-RC 4a | 4479 | 775| 014 IMEERI 1.99. 1.42| 9980-10-RC -SEITIBTE ..  EIERnrom 
470,000| 55 | 025] 30 | 15.62) M8408-ND 3.26 _2.93|70F471AF-RC a3 | 46| 79 | 40 | 035 (Meme 99 1.421 o0s0-a9o:Rc he ula a al ee ae 
Pedro tgletance) 10 tolerances 39 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | Mg218-ND@ 1.99 1.42) 9250-392-RC - a i i of aoe een ein 
47 | 44] 7.9 | 380 | 0.55 | M8219-ND@ 1.99 1.42) 9250-472-RC sae | se lage Hae Oa Ra “a is eaeHkee 
Hash Chokes 5.6 | 44/79 | 335 | 0.72 | M9224-ND 1.99. 1.85) 9250-562 ; 


330 | 55} 0.79) 110 | 64 |M10112-ND 1.84 1.38) 9250A-334-RC 


8.2 | 50] 7.9 | 250 | 1.32 | M8220-ND@ 1.99 1.42|9250-822-RC 


470 | 60}0.79) 92 | 9.5 |M10120-ND 1.84 1.38) 9250A-474-RC 


FarriteCors 560 | 60] 0.79) 90 | 10.5 | M10124-ND 1.84 1.38] 9250A-564-RC 


15 | 45 | 2.5 | 315 | 0.80 | M8222-ND® 1.99 1.42) 9250-153-RC 680 | 60/0.79| 80 | 11.8 | M10126-ND 1.84 1.38] 9250A-684-RC 

; 18 | 45 | 2.5 | 300 | 0.89 | M8223-ND® 2.39 1.71) 9250-183-RC 820 | 60/0.79| 80 | 13.0 | M10132-ND 1.84 1.38] 9250A-824-RC 

rm engin ie\22.20 22 | 45 | 2.5 | 290 | 0.96 | M8224-ND® 1.99 1.42/9250-223-RC 1,000 | 60 0.79] 70 | 17.5 | mto083-ND 1.84. 1.38) 92508-105-RC 
27 | 45) 25 | 260 | 1.19 | M8225-ND@ 2.39 1.71/9250-273-RC 


1,200 | 45 | 0.25} 60 | 22.1 | M10088-ND 1.61 1.15) 9250A-125-RC 


L | R,dc]i,dc] Coil J.W. , 393+ 
(uH) | Max. | Max. |Dia. Max.) Digi-Key Price Each | Miller 3 | 80 | 25 | 205 | 193 IMBC 2.19 1.57 /9250-880-RG 1,500 | 45 0.25] 55 | 26.5 | M10094-ND 1.61. 1.15] 9250A-155-RC 
20% | (Q) | (A) | (mm) | PartNo. 1 10 | Part No. 56 | 50) 2.5 | 190 | 2.23 | M8229-ND@ 2.39 1.71/9250-563-RC 1,800 | 45|0.25] 50 | 29.9 | M10098-ND 1.61 1.15] 9250A-185-RC 

Ferrite Core 68 | 50 | 25 ] 170 | 270 | M8230-ND® 2.39 1.71/9250-683-RC 2,200 | 45 |0.25) 50 | 338 | M10103-ND 1.61 1.15|9250A-225-RC 
4] 012] 8 | 965 ]M8268-ND 1.96 1.47] 5230-RC 

82 | 50| 25 | 180 | 2.44 | M8231-ND@ 2.39 1.71/9250-823-RC . 275+ 

40 | 082 | 3 | 797 INGORE 106 147 s2a0-nc wo esl ae aan | ce EMMI se casleotpceect 2,700 | 45 | 0.25] 40 | 47.3 | M10107-ND 1.61 _ 1.1] 9250A-275-RC 
68 | .054) 5 | 14.22 | MB270-ND = 1.72 1.28 | 5248-RC , ey 3,300 | 45 | 0.25) 40 | 53.0 | M10113-ND 1.61 1.15| 9250A-335-RC 
100 | .216 | 2 | 9.65 | M8271-ND 1.72 1.23 | 5250-RC 270 | 55) .79 | 115 | 5.8 |M9244-ND 2.39  2.22| 9250-274 


4,700 | 45 | 0.25) 31 | 81.6 | M10121-ND = 1.61 1.15] 9250A-475-RC 


125 | 08 | 3.5 | 12.70 | M8272-ND 1.72 1.23 | 5252-RC 


270 | 55) .79 | 115 | 5.8 |M8237-ND@ 2.39 1.71]9250-274-RC | -685- 
>50 | 17 | 25 | ti4a WREST 1.72 103 | so5aAc 6,800 | 400.25] 27 | 111 | M10127-ND 1.61 1.15] 9250A-685-RC 
500 | 26 | 2 | 14.22 | Me274-ND 1.72 1.23 | 5256-RC 390 | 60) .79 | 105) 7.4 | M8239-ND@ 2.39 1.71] 9250-394-RC 8,200 | 40 | 0.25] 26 | 119 | M10133-ND 1.61 1.15|9250A-825-RC 
4,000] 55 | 1 | 1270 | M8275-ND 1.72 1.23 | 5258-RC 560 | 60| .79 | 90 | 105 | M8241-ND@ 2.39 1.71] 9250-564-RC @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JWMiller woided RF Chokes (com) | EPOXy Conformal Epoxy Conformal 


MAGNETIC S 


“A Bourns Company Coated Inductors Coated Inductors 
Test | I, dc | DCR J.W. Specifications: 
iL Freq.|Max.| © | Digi-K Price Each | Mill 
(uk) ee (ma) Cire Pa hina bie 0 Paine * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Working Voltage: 


250VDC maximum » Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned Copper 


10,000] 40 |0.25] 24 ] 137 | M10084-ND 1.61 1.15] 9250A-106-RC | [47.62 | 43.05 aos, * Core Material: Ferrite 
12,000) 30 |0.079} 23 | 143 | M10089-ND 1.61 1.15/9250A-126-RC —— p= 

22,000 | 27 |0.079] 17 | 274 | M10104-ND 1.61 1.15] 9250A-226-RC FT 

27,000 | 27 |0.079] 16 | 308 | M10108-ND 1.61 1.15] 9250A-276-RC 


33,000 | 27 0.079} 15 | 343 | M10114-ND 1.61 1.15] 9250A-336-RC 
47,000 | 23 |0.079) 13 | 473 | M10122-ND 1.61 1.15) 9250A-476-RC 


56,000] 23 0.079) 13 | 512 | M10125-ND 1.61 1.15/9250A-566-RC le Test | 1, de TW. 
68,000) 23 0.079) 12 | 580 | m10128-ND 1.61 1.15|9250A-686-RC 10% | Q | Freq.) Max. |Digi-Key Price Each | Miller 
82,000 | 21 |0.079) 11 | 618 | M10134-ND 1.38 1.04] 9250A-826-RC HH | Min. | MHz | mA_ | PartNo. 110 | PartNo. Ez Test | 1, de Pree IW 
100,000] 18 |0.079| 11 | 678 | M10085-ND 1.38 1.04) 9250A-107-RC Phanalie Cave 20% | 0 | Freq. | Max. [Digi-Key Each {Miller 
i HH) | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 |Part No. 
@:HOHS Compliant 10 | 40 | 25.0] 1100 JMsoo1-ND 2.75 2.20] 8230-94 {uH) oat us) 
10 | 40 | 25.0 | 500 /m10147-ND@ 30.24 |78FR10M-RC 
10 | 40 | 25.0 | 1100 /ms159-ND@ 2.75 2.20 | 8230-94-RC 48 | 40. | 50 | 450 |OReRtn ey 
Filter and Miniature 18) 85 | 25.0) 1010 (BAe 275 2.20) bea0-02 22* | 40 | 25.0 | 1025 |10148-ND® 30 .24|78FR22K-RC 
= 18 | 35 | 25.0 | 1010 |Ms160-ND@ 275 2.20| 8230-02-RC 
. 1.0 | 40 | 25.0 | 385 /m10137-ND@ 30.24 |78F1ROK-RC 
High Current Chokes 22 | 33 | 25.0 | 935 (MBO0S:NDI) 2.75 2.20 | 8230-04 22 | 50| 7.9 | 395 |M10140-ND@ 30 .24|78F2R2K-RC 
Inductance + 15% @ 1kHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 22 | 33 | 25.0) 935 /MB161-ND@® 2.75 2.20 | 8230-04-RC 4.7 | 45 | 7.9 | 230 |M10143-ND@ 30.24 |78F4R7J-RC 
Leads No. 20 tinned copper 1” long minimum 27 | 33 | 25.0) 875 |M8162-ND@ 2.75 2.20/ 8230-06-RC 8.2 | 40 | 7.9 | 155 /M10146-ND@ 30.24 |78F8R2J-RC 
Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C 33 30 | 25.0 | 780 |M8163-ND® 2.75 2.20) 8230-08-RC 10 | 40 | 7.9 | 130 |M10135-ND® 30.24 |78F100J-RC 
39 | 30 | 25.0 | 640 jM8008-ND 2.75 2.20 | 8230-10 22 | 50 | 25 | 140 |M10138-NDe 30 .24|78F220J-RC 
; ; 39 | 30 | 25.0] 640 |Msi64-ND@ 275 2.20| 8230-10-RC 47_| 60 | 25 | 167 |M10141-ND@ 30.24 |78F470J-RC 
—= —— a7 | 30 | 250 | 590 |wetesnpe 275 2.20/a200-12-ac| | | 68 | 60] 25 | 137 |MioT4e-ND® 3024 |78FB0U-RC 
ae 6.99 Ae fats 56 30 | 25.0 | 495 |mso10-ND 275 2.20) 8230-14 82 | 60] 2.5 | 132 |M10145-ND® 30 .24|78F820J-RC 
17.78 25.4 "22.86 25.4 56 | 30 | 25.0 | 495 |M8166-ND® 2.75 2.20 | 8230-14-RC 100 | 60 | 2.5 | 125 |M10136-ND® 30 .24)78F101J-RC 
68 | 28 | 25.0] 450 |M8167-ND® 2.75  2.20| 8230-16-RC 220 | 60 | 0.70 | 76 |MIOQISSNDe, 30 .24)78F2211-RC 
‘30 | 28 | 0501 380 |Maote-ND 275 220/ aoa0-18 470 | 60 | 0.79| 53 |M10142-ND@ 30.24 |78F471J-RC 
Max. | Rated 5 — 560t | 60 | 0.79| 85 /Ms155-NDe 30 .24|78F561J-RC 
L(wH) | DCRO |Current | Digi-Key Price Each J.W.Miller iM | ce loco | sep lmetenbe coe poplemsponre| | [680t | 60 | 079 | 68 [Mets6-NDe 30 24 |78F681J-RC 
#10% |@+20°C | Amp | PartNo. 1 10 [Part No. : z : : 1000+) 60 | 0.79 | 60 )Mg158-ND® 30.24 |78F102U-RC 


5800 Series Iron Core 


3.9 019 1.28 | M8276-ND 1.33 1.00 |5800-3R9-RC 
47 ‘029 423 | Mg277-ND 133 1.00 |5800-4R7-RC 1.20 25 | 7.9 | 825 |M8170-ND® 2.20 1.65) 8230-22-RC 


to | 033 | 128 | g278-ND 133 1.00 /8800-100-RC 150 | 28 | 79 | 745 |M8171-ND@® 2.20 1.65 | 8230-24-RC 


@ RoHS Compliant * RatedatL+10%uH ft Rated atL+5% UH 


12 | 037 | 128 | me27e-nD 1.33 1.00 [5800-120-Rc 180 | 30 | 79 | 640 |usi72-noe 220 1.25|8230-26-rc| | Wide-Band 
15 .040 1.28 M8280-ND 1.33 1.00 |5800-150-RC 2.20 30 7.9 550 |M8173-ND@ 2.20 1.65 | 8230-28-RC Chokes 
18 044 1.28 M8281-ND 1.33 1.00 |5800-180-RC 2.70 37 79 495 |M8174-ND® 2.20 1.65 | 8230-30-RC 


22 .050 1.28 | M8282-ND 1.33 1.00 |5800-220-RC 


27 058 1.28 | Mg283-ND 1.33 1.00 /5800-270-RC 3.30 45 | 7.9 | 380 |M8175-ND@ 2.20 1.65) 8230-32-RC 


33 075 | 1.008 | M8284-ND 1.33 1.00 |5800-330-RC 3.90 ) 45 | 7.9 | 350 |M8020-ND = 2.20 1.65 | 8230-34 
39 | .094 | 0.804 | M8285-ND 1.33 1.00 |5800-390-RC 3.90 | 45 | 7.9 | 350 |M8176-ND® 2.20 1.65 | 8230-34-RC 
47 | .109 | 0.804 | M8286-ND 1.33 1.00 |5800-470-RC 470 | 45 | 7.9 | 320 |M8177-ND®@ 2.20 1.65 | 8230-36-RC 
56 140 0.804 | M8287-ND 1.33 1.00 |5800-560-RC 5.60 50 | 7.9 | 260 |M8022-ND 220 1.65 | 8230-38 
68 | .145 | 0.804 | M8288-ND 1.33 1.00 |5800-680-RC 
g2 | 452 | 0804 | mg289-ND 133 1.00 |5800-820-RC 560 | 50 | 7.9 | 260 |M8178-ND@ 2.20 1.65 | 8230-38-RC 
100 | .208 | 0.632 | M8290-ND 1.33 1.00 |5800-101-RC 6.80 | 50 | 7.9 | 245 |M8179-ND@ 2.20 1.65 | 8230-40-RC 
420 | .283 | 0.508 | M8291-ND 1.33 1.00 [5800-121-RC 820 | 55 | 7.9 | 210 |M8180-ND® 2.20 1.65 | 8230-42-RC 
150 | 340 | 0.508 | M8292-ND 1.33 1.00 |5800-151-RC 10.00 | 55 | 7.9 | 180 |M8181-ND® 2.20 1.65 | 8230-44-RC 
180 -362 | 0.508 | M8293-ND 1.33 1.00 |5800-181-RC 12.00 | 45 | 2.5 | 210 |Ms8026-ND 1.19 97 | 8230-46 
220 | 430 | 0.508 | M8294-ND 1.33 1.00 |5800-221-RC 
270 557 0.400 | M8295-ND 4.33 1.00 |5800-271-RC 12.00 | 45 | 25 | 210 |M8182-ND@ 2.20 1.65 | 8230-46-RC 
330 665 0.400 | M8296-ND 4.33 1.00 |5800-331-RC 15.00 | 45 | 25 | 205 |M8183-ND@ 2.20 1.65 | 8230-48-RC ost om 
390 | 772 | 0.400 | M8297-ND 1.33 1.00 |5800-391-RC 18.00 | 50 | 25 | 195 |M8184-ND@ 2.20 1.65) 8230-50-RC : : 
470 | 145 | 0.315 | M8298-ND 1.33 1.00 |5800-471-RC 22.00 | 50 | 25 | 190 |M8185-ND@ 2.20 1.65) 8230-52-RC 
S60 | 1.27 | 0.315 |IMB2B3:NDISS) 1.88 1.00 /5800-561-RC 27.00 | 50 | 25 | 185 |M8186-ND® 2.20 1.65] 8230-54-RC 
680_| 1.61 | 0.250 | M8300-ND 1.33 1.00 |5800-681-RC ; No.) m x ; 
1,000 | 2.30 | 0.200 | M8301-ND 1.33 1.00 |5800-102-RC Fernie Core ; of | Min. | Freq. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
1,200 | 2.65 | 0.200 | M8302-ND 1.33 1.00 |5800-122-RC 33.00 | 45 | 25 | 187 |M8187-ND@ 2.72 2.04| 8230-56-RC Fig.|_ Turns | Z (@) | (MHz)| Part No. il 10 | Part No. 
tiaoo | 403 | ose | meaoend 133 too|seoo-iazno| | | $200 | 48 | 28 | 180 |asoseND 272 204) s2anss 1| 112 | 75 | 10 |wasoeno 85 _66|raDoov9aa-Rc 
d : : ‘ : ; i 39.00 | 45 | 25 | 180 |M8188-ND® 2.72 2.04) 8230-58-RC - : : — 
2.200 _| 4.48 | 0.58 OO 1.33 __1.00 }5800-222-RC 47.00 | 45 | 25 | 165 |M8189-ND@ 272 2.04 | 8230-60-RC 2| ate | 460) 10 [BICeeeRDey 85 68) FB20010-38-RC 
2,700 | 5.90 | 0.125 | M8306-ND 1.33 1.00 |5800-272-RC ; : : : 30 | 10 | M8697-ND 85 _.68| FB20020-4B-RG 
3,300 | 6.56 | 0.125 | M8307-ND 1.33 1.00 |5800-332-RC 56.00 | 45 | 25 | 145 |M8034-ND 2.72 2.04] 8230-62 3 oxtia| 215] 10 | MB695-ND 85 68) FB20017-3B-AC 
3,900 | 8.63 | 0.100 | M8308-ND 1.33 1.00 |5800-392-RC 56.00 | 45 | 2.5 | 145 |M8190-ND®@ 2.72 2.04) 8230-62-RC % 175| 10 |M8698-ND 85 —_.68| FB20021-4B-RC 
4,700 | 10.5 | 0.100 | M8309-ND 1.33 1.00 |5800-472-RC : : : : 
68.00 | 50 | 25 | 135 |M8035-ND 2.72 2.04 | 8230-64 
5,600 | 13.9 | 0.082 | M8310-ND 1.33 1.00 |5800-562-RC 
68.00 | 50 | 25 | 135 |M8191-ND® 2.72 2.04] 8230-64-RC 
6800 | 163 | 0.082 | m8311-ND 1.33 1.00 |5800-682-RC 200 | 50 | 28 | 130 [ORRIN 272 2041 eoa0-60 A 
8.200 | 208 | 0.065 | ms312-ND 1.33 1.00 |5800-822-RC , 5 5 i 72 2. i Ferrite Beads RoHS 
10,000 | 26.4 | 0.050 | M8313-ND 1.33 1.00 |5800-103-RC 82.00 | 50 | 25 | 130 |M8192-ND@ 2.72 2.04 | 8230-66-RC — 
aan oe inetd Nee i ate Pon ea ee 100.00] 50 | 25 | 125 |Mgi93-ND® 272 2.04] 8230-68-RC| | The addition of a 
4 ; 5 5900 Series 200. [S005 168s 120.00 | 30 | .79 | 97 |Ms038-ND 2.72 2.04 8230-70 peco or eee 
39] 0071 40 SEN 3977 > igs SOD SROIAC 120.00 | 30 | .79 | 97 |M8194-ND® 2.72 2.04] 8230-70-RC ihe impedance of 
47 008 4.0 M8317-ND 237 1.69 |5900-4R7-RC| 150.00 | 30 | .79 85 |M8195-ND® 2.72 2.04 | 8230-72-RC the lead to increase 
10 017 4.0 | M8318-ND 2.37 — 1.69 |5900-100-RC 180.00 | 30 | 79 | 79 |M8040-ND 272 2.04] 8230-74 ae ee ok 
22 | 026 | 4.0 | M8319-ND 2.37 1.69 |5900-220-RC 180.00 | 30 | .79 | 79 |Msi96-ND@ 272 2.04] 8230-74-RC| | frequencies. 
33 | .032 | 4.0 | M8320-ND 2.37 1.69 [5900-330-RC Iti ibia to digs 
220.00 | 30 | .79 | 73 |M8041-ND 2.72 2.04 | 8230-76 | is possible to dis — ; 
47 035 4.0 M8321-ND 2.37 1.69 |5900-470-RC 220.00 | 30 | 79 | 73 |met97-ND® 272 204) 8230-76-RC sipate high frequency parasitic signals and attenuate undesirable 
68 047 2.5 M8322-ND 2.37 1.69 |5900-680-RC ° . 2 : frequencies that travel on DC circuits by the use of beads. 
82 060 20 M8323-ND 237 1.69 |5900-820-RC 270.00 | 30 | .79 65 |M8042-ND 2.72 2.04 | 8230-78 
100 | .090 | 1.6 | M8324-ND 2.37 1.69 |5900-101-RC 270.00 | 30 | .79 | 65 |M8198-ND@ 2.72 2.04] 8230-78-RC Frequency | Dimensions 
150 129 1 M8325-ND 2.37 1.69 |5900-151-RC 330.00 | 30 | .79 62 |M8199-ND® 2.72 2.04] 8230-80-RC pane P om - iaey Te ae 
180 | 150 | 1.6 | M8326-ND 2.37 1.69 /5900-181-RC 20000 | 20 | 79 | 55 [MRM 279 0.04| soao-no (MHz) art No. art No. 
220 | 162 | 1.6 | M8327-ND 2.37 1.69 |5900-221-RC 0-40 1132 69 2161M809-ND 25 2.00 | FB73-085-RC 
330 | 212 | 16 | me328-ND 237 169 /5900-331-RC 390.00 | 30 | .79 | 55 |M8200-ND@ 2.72 2.04 | 8230-82-RC cee : : 
; : ; : 40~200 | 3.12 1.02 5.61 |M8700-ND 18 1.40 | FB43-226-RC 
390 281 16 M8329-ND 237 1.69 |5900-391-RC 470.00 | 30 19 50 |M8201-ND® 2.72 2.04 | 8230-84-RC 0-40 318 1.02 5.61 |M8701-ND 25 2.00 | FB73-226-RC 
470_| 380 | 1.2 | M8330-ND 2.37 1.69 |5900-471-RC 560.00 | 30 | .79 | 48 |M8046-ND 2.72 2.04 | 8230-86 40-200 1318 102 287 /Me702-ND 18 140|FB43-110-RC 
680 | 548 | 1.0 | MB331-ND = 2.37 1.69 /5900-681-RC 560.00] 30 | .79 | 48 |M8202-ND® 272 2.04] 8230-86-RC 200+ | 3.18 1.02 2.87 |M8703-ND 18 1.40 | FB64-110-RC 
1,000 | .844 | 0.8 | M8332-ND 2.37 1.69 |5900-102-RC se000| 30 | 79 | 42 (RENIN 979 2.041 apso-se 
2200 | 200 | 05 | m9333-ND 237 169 /5900-222-RC : ; : i 0-40 342 1.02 2.87 |M8704-ND 25 2.00 | FB73-110-RC 
3,900 | 2.75 04 M8334-ND 237 1.69 |5900-392-RC 680.00 | 30 | .79 | 42 |M8203-ND@ 2.72 2.04) 8230-88-RC 40~200 | 4.70 1.27 10.46|M8705-ND 25 2.00 | FB43-422-RC 
4700 | 3.19 | 0.4 | M8335-ND 2.37 1.69 |5900-472-RC 820.00 | 30 | .79 | 40 |M8204-ND® 2.72 2.04 | 8230-90-RC 0~40 | 4,70 1.27 10.46}M8706-ND 30 2.40 | FB73-422-RC 
10,000 | 7.30 | 0.250 | M8336-ND 2.03 1.53 /5900-103-RC 1,000.00] 30 | 79 | 38 |M8205-ND® 2.72 2.04 | 8230-92-RC ae oy oe ne Hehe os San eget 
100,000 | 89.7 | 0.065 | M8337-ND 2.03 1.53 |5900-104-RC @ RoHS Compliant ‘ 14 241307. a : ; -287- 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 1515 


JV Miller EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


A Bourns Company 


Applications: * Communication equipment, cordless phones, automotive phones Capacitance 25dB AH. 15dB AH. Cut Tape 
¢ Digital audio and video equipment » Electronic automotive equipment such +20% Frequency Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key J.W.Miller 
as engine controls, panels and audio systems * Electronic musical instruments 7 res 
and other digital devices Specifications: * Rated Current: 5A * Rated Voltage: (PF) (MHz) (MZ) PartNo: 10 100g /RerhNo: BartiNe: 
50VDC *DCR: 0.050 Maximum « Insulation Resistance: 10GQ Minimum @ a Pe sen a Peete as “3 MesseTB:ND eM EMOTES 
50VDC *HI-Pot: 125VDC * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 7 = : : A - : 
Y a i 100 350 ~ 500 200 ~ 800 M9941CT-ND 48 43 M9941TB-ND 142.50/M | EMI101T-RC 
8.5 " - ; 220 200 ~ 350 100 ~ 800 M9939CT-ND 48 43 M9939TB-ND 142.50/M | EMI221T-RC 
Mase “ol 2.8 Max Dimensions in mm 270 200 ~ 300 80 ~ 800 Mg940CT-ND 48.43 | M9940TB-ND 142.50/M_| EMI271T-RC 
Marking i = 470 120 ~ 300 50 ~ 800 M9937CT-ND 48 43 M9937TB-ND. 142.50/M | EMI471T-RC 
§ 8.0 Max. see] 1,000 70 ~ 200 30 ~ 800 M9934CT-ND 48 43 M9934TB-ND 142.50/M | EMI102T-RC 
2,200 45 ~ 200 20 ~ 800 Mg9942CT-ND 48 43 M9942TB-ND 142.50/M | EMI222T-RC 
° 10,000 15 ~ 200 6 ~ 800 M9935CT-NDt 48 43 M9935TB-NDT 142.50/M_ | EMI103T-RC 


+1 + 2.5 2-Ples. 0.5 x 0.5 Sq. Internal Connection 


+ Capacitance Tolerance: -20%, +80% 


-—s ‘ RF Wide Band ig. ig. Schematic 1 Schematic 2 
Pulse Balun Transformers A | — : 


The Pulse balun transformer offers an excellent insertion loss device in a low cost SMT A ei) Warns 
format. The RF Baluns are ideal for balanced to unbalanced applications and have been t 

designed for applications such as CATV Distribution/Drop Amplifiers, Set Top Boxes and 
Home Gateways. Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Impedance Ratio Turns Ratio Bandwidth 
(+ -2%) (+ -2%) (MHz Typ.) | Insertion Loss Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Pulse 

Fig.| Schematic | Primary:Secondary | Primary:Secondary | Midband Loss| (dB Typ.) [b WwW H Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1 2 41 11 10 ~ 1000 0.4 0.202 +.015] 0.204 +.015 0.14 Max. 553-1050-ND 1.75 1.13 87 77 | CX2024 
i 1:2CTt 1:1.4CTT 3 ~ 300 0.8 0.15 +.015 [0.15 +.02/-.015 0.11 +.015 553-1052-ND 1.94 1.29 -99 -88 | CX2045L 

2 2 TA a1 2.3 ~ 2700 0.2 0.169 +.004] 0.209 +.004 | 0.118 +.018/-.012 | 553-1051-ND 1.94 1.29 199 -88 | CX2156 
1 1:1CTt 1:1CTt 5 ~ 200 0.3 0.272 Max. | _0.272 Max. 0.173 Max. 553-1053-ND 1.79 1.15 89 -79 | CX2147 

3 kt 1:4CTT 1:2CTT 5 ~ 165 0.6 0.36 Max. 0.265 Max. 0.098 Max. 553-1054-ND 2.56 1.68 1.36 1.20 | CX2032 


+ CT indicates Center Tap 


fe c i TO KO Dimensions in mm 
D ig. TypeBSF-SMD 


lax 5-0.6 Max. 
Balun Transformers > oo qf tad ot 
| . MK 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are precisely wound 
around a double ferrite core. Toko's baluns are ideally suited for designing double 
balanced mixers, directional couplers, signal splitters, signal distributors, and 
impedance matching circuits. 


Operating Frequency Insertion Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing | Toko 
Fig. | Winding Range Loss Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
Type B5F - Surface Mount 
1 [ n=1 50MHz ~ 400MHz 10dB Max. TKS2514CT-ND 2.89 2.58 1.87 | TKS2514TR-ND 1610.00 | 458DB-1012 
Type B7T - Leaded 
IN to OUT-1 0.8dB Max.; 
2] ns6 6MHz ~ 600MHz IN to OUT-2 15dB ~ 17dB TK2516-ND 5.55 435 259 |— — | 456PS-1011 


Dimensions in mm 


f Pin Configuration 
3S Unbalanced Port 
; 


GND or DC Feed + RF GND 


© 2 Balanced Port 
Note: These products are GND 
intended for wireless LAN (Local 
Area Network) applications. NC 
Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss-Max. of Phase Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. Application (GHz) (Q) (dB) (Deg.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/50 1.2 180 +10 445-1233-1-ND 1.06 80 .54 | 445-1233-2-ND 2,000 329.00/M | HHM1517 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/100 1.0 180 +10 445-1234-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1234-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1520 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/200 1.0 180 +10 445-1229-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1229-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1521 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/100 1.0 180 +10 445-1231-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1231-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1570B1 
1 Wideband-LAN 5.15 ~ 5.875 50/100 1.0 180 +10 445-1230-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1230-2-ND 2,000 635.19/M_ | HHM1562B 
Bluetooth 2.3 ~ 2.5 50/75 1.0 180 +10 445-3249-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3249-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1541E1 
UWB 3.1~4.9 50/100 1.0 180 +10 445-3250-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3250-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1583B1 
UWB 3.1~4.9 50/100 1.0 180 +15 445-3386-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3386-2-NDt 2,000 675.00/M | HHM1596A1 
UWB 3.0 ~ 8.0 50/100 1.5 180 +20 445-3387-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3387-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1595A1 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/100 1.2 180 +10 445-1232-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1232-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1711D1 
2 Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/50 1.2 180 +10 445-3246-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3246-2-ND 4,000 653.00/M | HHM-1710D1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/100 1.0 180 +10 445-3247-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3247-2-ND 4,000 653.00/M | HHM1732B1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/200 1.2 180 +10 445-3248-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3248-2-ND 4,000 653.00/M | HHM1752A2 


t Pin Configuration — Pin1 NC, Pin 6 Unbalanced Port 


iO aiiecenriacs NEW! 3 Terminal EMI Filters Digit Ree 
The regulations for electromagnetic noise are becoming tight Dimensions in mm Capacitance Digi-Key ae Digi-Key ep Rohm 
in many countries these days for the reason of its influence to . zy 4 “(pF) Part No 40 400 | Part No 4,000 Part No 
human's body. Under this circumstance, Rohm’s EMI filter (low 0.8 - - : - 
internal resistance, three-terminal, 1.6x0.8mm 0603 size) is one i 0.6 1000 511-1617-1-ND 14.85) 511-1617-2-ND 50.00/M | MCF182CN102MO4AK 


of good solutions, for it can cancel the differential-mode noise 14.85 | 511-1618-2-ND 50.00/M | MCF182CN222MO4AK 


on the board complying with large current of 4A in the power 0.841 f 3300 14.85 | 511-1619-2-ND 50.00/M | MCF182CN332MO4AK 


1.65 
1.65 
1.65 
1.65 14.85 | 511-1620-2-ND 50.00/M | MCF182CN472M04AK 
1.65 
1.65 
1.65 


supply. Various capacitances are in the lineup which enable 4700 
the noise cancellation at the frequency band. Specifications: 10000 14.85 50.00/M_| MCF182CN103MO04AK 
22000 14.85 | 511-1622-2-ND 50.00/M | MCF182CN223M04AK 


Rated Current: 4A » Rated Voltage: 25V « Insulation Resistance: 


1000MOQ * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 47000 511-1623-1-ND 


14.85 | 511-1623-2-ND 50.00/M | MCF182CN473M04AK 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1516 (to91) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&TDIK 


Multilayer RF Filters DEA Series - Surface Mount 


Dimensions in mm 


Pin Configuration Pin Configuration Pin Configuration 


1 | GND 1 fe) 1 Pin Configuration 
2 | IN (OUT) GND 2 4 | GND 
3 | GND VO 3 5 | OUT 
4 | OUT (IN) GND 4 6 | GND 


0.25 +] 


Pin Configuration Pin Configuration 


10.35 
Pin Configuration Unbalanced Port Unbalanced Port 


Pin Configuration Unbalanced DC Feed + RF GND or GND DC Feed 
GND 4 | GND DC Feed or RF GND NC NC 

IN 5 | OUT GND GND GND 

GND 6 | GND Balanced Balanced Port Balanced Port 


Center Maximum | Minimum Cut Tape 
Frequency Filter Insertion Return Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (GHz) Type Application Loss (dB) | Loss (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
l 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 2.3 9.0 445-3251-1-ND 2.58 2.20 1.81 | 445-3251-2-ND 2,000 775.00/M | DEA202450BT-1195A1 
2 5.425 Band Pass Wideband-LAN 2.0 9.0 445-3252-1-ND 2.58 2.20 1.81 | 445-3252-2-ND 2,000 775.00/M | DEA205425BT-2028A4 
3 4.000 Band Pass UWB 1.9. 10 445-3388-1-ND 4.50 3.83 3.15 | 445-3388-2-ND 2,000 1350.00/M | DEA453960BT-3002B1 
4.000 Band Pass UWB 1.9 10 445-3389-1-ND 4.50 3.83 3.15 | 445-3389-2-ND 2,000 1350.00/M | DEA453960BT-3007B1 
2.400 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 10 445-3253-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3253-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252450BT-2024C2 
4 2.400 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 1.2 10 445-3254-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3254-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252450BT-2027A1 
2.400 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 1.4 10 445-3255-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3255-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252400BT-2030A1 
5 2.450 Low Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 42 14 445-3257-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3257-2-ND 4,000 725.00/M | DEA162500LT-1212A1 
2.450 Low Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 48 14 445-3258-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3258-2-ND 4,000 725.00/M | DEA162500LT-1217A1 
6 5.425 Low Pass Wideband-LAN -70 12 445-3259-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3259-2-ND 4,000 725.00/M | DEA165850LT-1197B2 
7 2.400 High Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 80 = 445-3260-1-ND 2.58 2.20 1.81 | 445-3260-2-ND 2,000 775.00/M | DEA202484HT-8002A1 
2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 _— 445-3256-1-ND 3.83 3.26 2.69 | 445-3256-2-ND 2,000 1150.00/M | DEA252450BT-7022B1 
8 2.450 Band Pass Bluetooth 3.6 8 445-3381-1-ND 3.29 2.80 2.30 | 445-3381-2-ND 2,000 986.00/M | DEA252450BT-7035B2 
2.450 Band Pass Bluetooth 3.0 8 445-3382-1-ND 3.29 2.80 2.30 | 445-3382-2-ND 2,000 986.00/M | DEA252450BT-7046A1 
9 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.5 9 445-3383-1-ND 2.93 2.49 2.05 | 445-3383-2-ND 2,000 879.00/M | DEA202450BT-7077A1 
10 2.440 Band Pass Bluetooth 5.0 10 445-3384-1-ND 2.93 2.49 2.05 | 445-3384-2-ND 2,000 879.00/M | DEA202450BT-7041E1 


Dimensions in mm 


Terminal Functions Terminal Functions 


Terminal Functions LOW (2.4 GHz) HIGH (5.0 GHz) 
GND GND GND 

ANT (Common) GND GND 

GND | HIGH (5.0 GHz) LOW (2.4 GHz) 
HIGH (5.0 GHz) i GND GND 

GND GND ANT (Common 

LOW (2.4 GHz) ANT (Common) GND 

GND GND 


High Low Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
Fig. (GHz) (GHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
1 4.0 2.4 445-3390-1-ND 4.00 3.40 2.80 445-3390-2-ND 1200.00/M DPX204752DT-4028A1 
1 5.0 2.4 445-3261-1-ND 2.75 2.34 1.93 445-3261-2-ND 825.00/M DPX205950DT-9008A1 
2A 5.0 2.4 445-3262-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3262-2-ND 1150.00/M DPX315950DT-5006C1 
2B 5.0 2.4 445-3263-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3263-2-ND 1150.00/M DPX315950DT-5005B2 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to91) 1517 


Panasonic Hybrid Passive RF/Microwave Devices 


These components are suited for Mobile Phones (Handsets/Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile 
Computing (PCs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones and Wireless Local Area 


Network (WLAN) applications. 
SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Soldering: 230°C for 5 seconds 


BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to 


electronic circuitry interface requirements. Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. 
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DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to 
meet your most demanding coupling needs. Application: To control transmitted power. 


DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also 
incorporating an LC Filter. Application: To control transmitted power while suppressing spurious noise. 


circuitry power handling requirements. Application: To divide internal signals (ex. VCO). 
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POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your 
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Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape and Reel} Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (Q) (Maximum) (Degree) (mm) Part No. ‘] 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 Balun 380 ~ 430 50/200 1dB 180 +15 3.2x 1.6 P10702CT-ND 1.32 1.23 1.01 500 393.40 | EHF-FD1617 
1700 ~ 1900 50/50 .8dB 180 +10 3.2x 1.6 P12025CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-1BD1800 
2 Balun 1700 ~ 1900 50/100 .8dB 180 +10 3.2x 1.6 P12026CT-ND 1.27 1.18 .97 = —| EHF-1BE1800 
1700 ~ 1900 50/200 .8dB 180 +10 3.2 x 1.6 P12028CT-ND 1.27 1.18 97 = — | EHF-1BG1800 
3 Balun 824 ~ 894 50/200 1dB 180 +15 16x 1.6 P10703CT-ND 1.32 1.23 1.01 4,000 755.33/M | EHF-FD1622 
880 ~ 960 50/200 2dB 180 +15 16x 1.6 P10706CT-ND 1.32 1.23 1.01 4,000 755.33/M | EHF-FD1620 
4 Balun 1700 ~ 1900 50/200 1dB 180 +15 3.2x 1.6 P10711-NDt 1.19 1.11 92 _ —| EHF-FD1626 
1700 ~ 1900 50/50 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12029CT-ND 1.27 1.18 97 = — | EHF-2BD1800 
1920 ~ 2170 50/50 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12030CT-ND 1.27 1.18 97 = — | EHF-2BD2060 
1700 ~ 1900 50/100 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12033CT-ND 1.27 1.18 97 => —| EHF-2BE1800 
5 Balun 2400 ~ 2500 50/100 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12035CT-ND® 1.27 1.18 97 = — | EHF-2BE2450 
1700 ~ 1900 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12037CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BG1800 
1920 ~ 2170 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12038CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BG2060 
2400 ~ 2500 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12039CT-ND 1.27 1.18 .97 = —| EHF-2BG2450 
3400 ~ 4000 50/100 1.0dB 180 +20 2.0 x 1.25 P12041CT-ND 1.27 1.18 97 = — | EHF-FD1755T 
6 Balun 5150 ~ 5350 50/100 1.2dB 180 +15 1.6x0.8 P12428CT-ND 3.36 3.13 2.57 = — | EHF-4BE5250 
Operating | Coupling Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel} Panasonic 
Fig. | Description (Mhz) (dB) (Maximum) | (Minimum) (Maximum) (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
cd Direc. Coupler] 1710 ~ 1785 1441 -35dB 22dB 1.3 1.6x.8 P12043CT-ND 1.07 1.00 82 = = EHF-4CM1747 
8 Directional 800 ~ 1000 1742 .30dB 24dB 1.3 1.6x 1.6 P10684CT-ND 1.13 1.06 87 4,000 647.81/M EHF-FD1540 
Coupler 1850 ~ 1950 1442 -40dB 19dB 1.3 16x16 P10691CT-ND 1.13 1.06 87 4,000 647.81/M EHF-FD1541 
9 Directional | 1710~ 1910] 17+1.5 .25dB 27dB 1.3 16x .8 P12044CT-ND 1.07 1.00 82 = a EHF-4CQ1810 
Coupler 820 ~ 850 20 +1 .25dB 30dB 1.3 1.6x.8 P12045CT-ND. 1.07 1.00 82 = = EHF-4CT0835 
140 Directional | 1850 ~ 1950 20 +1 .3dB 26dB 1.3 1.6x 1.6 P12046CT-ND 1.07 1.00 82 = se EHF-FD1542 
Coupler 1850 ~ 1950 17+1 -3dB 23dB 1.3 16x16 P12047CT-ND. 1.07 1.00 82 500 317.80 EHF-FD1548 
11__|Direc. Coupler| 800 ~ 1000 1442 4qdB 20dB 1.3 3.2.x 1.6 P12048CT-ND 1.07 1.00 82 — = EHF-FD1556 
880 ~ 915 19 +2 .35dB 24dB 15 
2 Dual 1710 ~1785| 1421.5 “45dB 17dB 15 2.0 x 1.25 P12049CT-ND 1.07 1.00 82 500 317.80 EHF-FD1812D 
Directional 880 ~ 915 1441 .45dB 18dB 1.5 
1710 ~ 1785 {aad “45dB 18dB 15 2.0 x 1.25 P12050CT-ND 1.07 1.00 82 = a EHF-FD1824 
Operating Coupling | Insertion 2FO 3FO Cut Tape 
Frequency Factor Loss Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (Maximum)} (Minimum) i (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
13 Direc. Coupler 880 ~ 915 20 +1 45d 22dB 2.0 x 1.25 P12051CT-ND 1.27 1.18 97 = = EHF-FD1728 
with Filter 1710 ~ 1785 20 +1 45d 22dB 2.0 x 1.25 P12052CT-ND. 1.27 1.18 97 500 377.30 EHF-FD1729 
Operating Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel+ Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (Maximum) | (Minimum) (Maximum) (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
14 Power Divider 720 ~ 760 4.0dB 18dB 1.8 3.2x 1.6 P10715-NDf 1.42 1.32 1.08 _ — | EHF-FD1502 
981 ~ 1008 4.0dB 18dB 21 3.2x 1.6 P10716-NDf 1.42 1.32 1.08 _ —| EHF-FD1508 
1546 ~ 1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10717CT-ND 1.35 1.26 1.04 4,000 772.80/M | EHF-FD1503 
15 Power Divider 1607 ~ 1685 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10718-NDt 1.35 1.26 1.04 = —| EHF-FD1506 
1880 ~ 1920 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10720-NDt 1.35 1.26 1.04 = —| EHF-FD1507 
2043 ~ 2104 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10721-NDt 1.35 1.26 1.04 = — | EHF-FD1509 
16 Power Divider 945 ~ 979 4qdB 18dB 21 16x 1.6 P12054CT-ND 1.07 1.00 82 = —| EHF-FD1779 
@ RoHS Compliant ft BulkPackage + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Is TOKO Helical Filters 


Fig. 1 — 5CHW Type — Surface Mount Fig. 2 — 5CHT Type — Surface Mount Fig. 3 — 5CHLW Type — Surface Mount 
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Test/Bw Ripple/ Cut Tape Tape and Test / Bw Ripple/ 
Freq./Min. | Selectivity(Min.) | Loss | Digi-Key Pricing Reelt Toko Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss | Digi-Key Pricing Toko 
(MHz)/(MHz)| dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 Pricing Part No. (MHz) /(MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — S5CHW Type - Surface Mount 515/16 25 (-50) 20 (+50) | 1.0/4.0 | TK5405-ND 23.70 189.60 900.60) 5HT-51535AS-515 
427/10 20 (+50) 14 (-50) | 0.5/3.0 | TKS5441CT-ND 19.90 159.20 8932.50/750 | 492S-1053A 655/12 30 (-50) 26 (+50) 4.0/4.0 | TK5407-ND 23.70 189.60 900.60) 5HT-65550F-655 
435/10 | 20 (+50) 14 (-50) | 0.5/3.5 | TKS5442CT-ND 19.90 159.20 — | 4928-1055A 735/15 28 (-50) 24 (+50) | 1.0/4.0 | TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-73565F-735 
456/10 | 16 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 | TKS5444CT-ND 19.90 159.20 | _ 8932.50/750 | 492S-1059A 830/15 26 (-50) 22 (+50) | 1.0/4.0 |TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-83050F-830 
Fig. 2 — 5CHT Type - Surface Mount Fig. 6 — 7HW Type 
425/10 | 30 (+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5450CT-ND 27.25 218.00} 10218.75/750 | 493S-1068A 
430/10 | 30 (+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5451CT-ND 27.25 218.00} 10218.75/750 | 493S-1069A fe a oe Coan ee naa i cisely 
440/10 | 27 (+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5452CT-ND 27.25 218.00 — | 493S-1071A ; oe : : : 
452/10 | 27 (+50) 27 (50) | 0.5/4.5 | TKS5453CT-ND 27.25 218.00 | 10218.75/750 | 493S-1073A 480/125) 14(-10) 11 (+10) | 1.5/2.5) TK3305-ND 19.43 174.83 77.00 | 252MXPR-2765A 
Fig. 3— 5CHLW Type ~ Surface Mount 550/7 23 (-10) 20(+15) | 1.5/3.5] TK3307-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2736F 
836/28 [14 (100) 22 (-100)| 15/40 | TKS54920T-ND Taq? 10428 —TaFIMS-1058A 600/8 23 (-5) 21(+15) | 1.5/3.5 | TK3308-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 
881/23 |12 (+100) 19 (-100)| 1.0/3.5 | TKS5435CT-ND 1317 104.23 — | a77ms-1094A 830/ 13.5 20 (-35) 18 (+10) | 1.5/3.0 | TK3311-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2774F 
915/25 |18 (+100) 25 (-100)) 1.0/2.5 | TKS5437CT-ND 20.90 167.20} 5800.00/1000 | 477MS-1035A Fig. 7 — 7HT Type 
933/25 |18 (+100) 25 (100) | 1.0/2.5 | TKS5438CT-ND 20.90 167.20 | 5800.00/1000 | 477MS-1036A 880/20 16 (-40) 10 (+40) 2.0/3.0 | TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 1015/20 20 (40) 16 (+40) 2.0/4.0 | TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 
Fea PTE 813/17 23 (-50) 16 (+50) | 0.5/3.0) TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
Freq. /Min. | Selectivity (Min.) Loss | Digi-Key Pricing ait 456 /4.5 29 (-20) 22 (+20) | 0.5/5.0 | TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
(MHz) /(MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. 8 — CBW Type 
Fig. 4 — 5HW Type 220/2.0 20 (-15) 18 (+15) | 0.5/3.0) TK3601-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
365/6 20 (-50) 25 (+50) | 1.0/4.5 | TK5414-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-35045A-365 167/24 19 (-10) 17(+10) | 1.0/2.5 | TK3605-ND = 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
820/16 22 (-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5419-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-78045A-820 187/28 15 (10) 14(+10) | 1.0/2.5 | TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
1010/16 | 14 (-100) 18 (+100) | 1.0/3.5 | TK5421-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-100090A-1010 216/3.0 15 (-10) 14(+10) | 1.0/3.0 | TK3602-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1145A 
1305/25 | 18(-100) 20 (+100) | 1.0/3.5 | TK5423-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-125055F-1305 Fig. 9 — CBT Type 
Fig. 5 — 5HT Type 145/28 25 (-6) 25(+6) | 0.5/8.0} TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
360/16 33 (-50) 25 (+50) | 1.0/4.0 | TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-36020AS-360 145/12 30 (-6) 30(+6) | 0.5/8.0} TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 
440/14 28 (-50) 25 (+50) | 1.0/4.0 | TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-44020AS-440 223 /2.6 28 (-10) 40 (+20) | 0.5/6.0 | TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 
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EPCOS = 

Epcos Ferrite Toroid Cores are used primarily as EMC chokes for suppressing RF interference in the MHz 

region and in signal. 

Relative Initial AL Relative Initial | AL 

Dimensions - mm Permeability | Value | Digi-Key Pricing Epcos Dimensions - mm Permeability | Value | Digi-Key Pricing Epcos 
oD |] H (ui) (nH) | Part No. 1 10 100 | Part No. op |] ID H (ni) (nH) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
6.3 3.8 25 10,000 2,530 | 495-3873-ND 38 2.81 21.88 | B64290P0037X038 25.3 | 14.8 | 10.0 6,500 6,970 | 495-3859-ND 83 6.26 48.65 | B64290L0618X037 
6.3 3.8 2.5 4,300 1,090 | 495-3874-ND 35 2.59 20.13 | B64290P0037X830 25.3 | 14.8 | 10.0 5,000 5,400 | 495-3860-ND 89 6.68 51.98 | B64290L0618X035 
10.0 | 6.0 4.0 10,000 4,090 | 495-3847-ND 32 241 18.73 | B64290L0038X038 25.3 | 14.8 | 10.0 10,000 10,700 | 495-3861-ND 1.21 9.07 70.53 | B64290L0618X038 
10.0 | 6.0 4.0 4,300 1,760 | 495-3848-ND .23 1.73 13.48 | B64290L0038X830 25.3 | 14.8 | 10.0 4,300 4,620 | 495-3862-ND 78 5.83 45.33 | B64290L0618X830 
10.0 | 6.0 4.0 2,200 900 | 495-3849-ND 22 1.62 12.60 | B64290L0038X087 34.0 | 20.5 | 12.5 4,300 5,460 | 495-3857-ND 3.71 27.83 216.48 | B64290L0048X830 
12.5] 7.5 5.0 10,000 5,110 | 495-3851-ND A5 3.35 26.08 | B64290L0044X038 34.0 | 20.5 | 10.0 4,300 4,360 | 495-3858-ND 2.39 17.91 139.30) B64290L0058xX830 
12.5 | 7.5 5.0 4,300 2,200 | 495-3852-ND 30 2.23 17.33 | B64290L0044X830 36.0 | 23.0 | 15.0 10,000 13,500 | 495-3868-ND 3.90 29.23 227.33 | B64290L0674xX038 
12.7 | 7.9 | 6.35 2,200 1,330 | 495-3870-ND A4 3.33 25.90 | B64290L0742X087 36.0 | 23.0 | 15.0 4,300 5,750 | 495-3869-ND 3.32 24.91 193.73 | B64290L0674xX830 
16.0 | 96 6.3 6,000 3,870 | 495-3853-ND 50 3.71 28.88 | B64290L0045X035 38.1 | 19.05 | 12.7 10,000 17,600 | 495-3867-ND 3.28 24.62 191.45 | B64290L0668X038 
16.0 | 96 6.3 10,000 6,440 | 495-3854-ND 54 4.07 31.68 | B64290L0045X038 40.0 | 24.0 | 16.0 4,300 7,000 | 495-3866-ND 3.47 26.03 202.48 | B64290L0659X830 
16.0 | 96 6.3 4,300 2,770 | 495-3855-ND 46 3.47 26.95 | B64290L0045X830 41.8 | 26.2 | 12.5 4,300 5,000 | 495-3846-ND 3.78 28.37 220.68 | B64290L0022X830 
16.0 | 96 6.3 2,200 1,420 | 495-3856-ND 66 4.95 38.50 | B64290L0045X087 50.0 | 30.0 | 20.0 4,300 8,700 | 495-3871-ND 8.83 66.26 515.32) B64290L0082X830 
20.0 | 10.0 | 7.0 5,100 5,000 | 495-3863-ND 80 6.03 46.90 | B64290L0632X035 50.0 | 30.0 | 20.0 2,200 4,460 | 495-3872-ND 8.25 61.88 481.25 | B64290L0082X087 
20.0 | 10.0} 7.0 4,300 4,160 | 495-3864-ND 60 4.52 35.18 | B64290L0632X830 58.3 | 40.8 | 17.6 4,300 5,400 | 495-3850-ND 11.24 84.29 655.55 | B64290L0040X830 
22.1 | 13.7 | 6.35 2,200 1,340 | 495-3865-ND 67 5.00 38.85 | B64290L0638X087 102 | 65.8 | 15.0 4,200 5,500 | 495-3845-ND 51.53 386.46 3005.80 | B64290L0084x830 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1519 


WE :- WE-FI Series — Leaded Toroidal Line Chokes 


Nidcom WURTH ELEKTRONIK 


Peatures: . ‘ Inductance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wurth 
¢ High storage capacity * Iron powder cores with low losses (uH) Max. (0) (A) A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
* Low magnetically leakage field 10.0 0.020 2.00 105 | 55 | 150 | 5.0 | 792-1416-ND 2.68 2.24 1.99 | 7447054 
Applications: 12.0 0.030 1.00 10.0 | 5.0 15.0 | 4.0 | 732-1417-ND 2.68 2.24 1.99 7447053 
a aes : 22.0 0.015 5.00 19.0 | 105 | 15.0 | 80 | 732-1418-ND 3.04 2.54 2.25 7447017 
* Application in voltage transformers and power supplies ‘* For 29.0 0.015 5.00 185 | 97 | 15.0 | 80 | 732-1419-ND 3.04 2.54 2.25 | 7447016 
interference frequencies up to 10MHz * Perfect for filtering of 35.0 0.025 3.00 18.5 85 15.0 | 8.0 | 732-1420-ND 3.04 2.54 2.25 7447015 
symmetric interferences 43.0 0.060 1.00 13.0 | 65 15.0 | 45 | 732-1421-ND 2.73 2.28 2.02 7447034 
68.0 0.100 0.80 12.0 | 5.5 15.0 | 4.5 | 732-1422-ND 2.73 2.28 2.02 7447041 
68.0 0.055 2.00 14.0 | 7.0 15.0 | 6.0 | 732-1423-ND 2.73 2.28 2.02 7447033 
100.0 0.070 2.00 15.5 | 8.0 15.0 | 7.0 | 732-1424-ND 2.73 2.28 2.02 7447021 
100.0 0.035 5.00 25.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 732-1425-ND 3.31 2.76 2.45 7447070 
150.0 0.130 1.00 16.0 | 8.0 20.0 | 7.0 | 732-1426-ND 2.73 2.28 2.02 7447028 
150.0 0.045 5.00 27.5 | 13.0 | 15.0 | 11.5 | 732-1427-ND 3.94 3.29 2.91 7447076 
220.0 0.220 0.80 140 | 7.5 15.0 | 6.0 | 732-1428-ND 2.73 2.28 2.02 7447036 
220.0 0.160 1.00 15.8 | 7.5 15.0 | 7.0 | 732-1429-ND 2.73 2.28 2.02 7447020 
300.0 0.130 2.00 21.0 | 11.0 | 25.0 | 9.0 | 732-1430-ND 3.31 2.76 2.45 7447060 
360.0 0.400 0.40 135 | 6.0 15.0 | 5.0 | 732-1431-ND 2.68 2.24 1.99 7447037 
470.0 0.225 1.00 18.5 | 95 15.0 | 9.0 | 732-1432-ND 2.73 2.28 2.02 7447010 
470.0 0.110 3.00 25.0 | 12.0 | 25.0 | 11.0 | 732-1433-ND 3.31 2.76 2.45 7447071 
860.0 0.150 3.00 28.5 | 15.0 | 25.0 | 14.0 | 732-1434-ND 3.94 3.29 2.91 7447075 


WE-CMB Series — Current 
Compensated Chokes 


Features: 

¢ With this product you can achieve high suppression of asymmetric interferences even at low 
frequency ranges * Broadband interference suppression because of low capacitance winding 
technique * Very compact design ¢ Best possible current at small size 


Applications: 
* Power electronics * Power line input and output filter * For filtering of devices without a stable 
ground connection ¢ Radio interference suppression in motors 


Inductance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wurth 
(mH) | Max. (ma) (A) A B ic D E F Part No. 1 25 100 Part No. 
XS-Type 
1.0 45 2.0 732-1435-ND 4.47 3.73 3.31 744821201 
4.0 140 1.5 732-1436-ND 4.47 3.73 3.31 744821240 
10.0 350 0.7 15.0 78 108 ag 18.0 25 | 732-1437-ND 4.47 3.73 3.31 744821110 
20.0 1000 0.5 732-1438-ND 4.47 3.73 3.31 744821120 
14 15 4.0 732-1459-ND 4.47 3.73 3.31 744841414 
30 26 3.0 732-1460-ND 4.47 3.73 3.31 744841330 
47 40 2.0 16.0 7.8 10.9 45 17.8 —- 732-1461-ND 4.47 3.73 3.31 744841247 
100 80 1.5 732-1462-ND 4.47 3.73 3.31 744841210 
S-Type 
1.0 35 3.0 732-1439-ND 5.37 4.48 3.97 744822301 
2.2 70 2.0 732-1440-ND 5.37 4.48 3.97 744822222 
3.3 120 1.5 17.5 13.0 vere 5.0 22.0 3.0 732-1441-ND 5.37 4.48 3.97 744822233 
10.0 360 1.0 732-1442-ND 5.37 4.48 3.97 744822110 
20.0 540 0.5 732-1443-ND 5.37 4.48 3.97 744822120 
M-Type 
1.0 10 6.0 732-1444-ND 6.71 5.60 4.96 744823601 
2.2 30 4.0 732-1445-ND 6.71 5.60 4.96 744823422 
3.3 60 2.5 23.0 17.0 7.5 10.7 28.0 3.0 732-1446-ND 6.71 5.60 4.96 744823333 
10.0 125 2.0 732-1447-ND 6.71 5.60 4.96 744823210 
20.0 270 1.5 732-1448-ND 6.71 5.60 4.96 744823220 
L-Type 
1.0 7 10.0 732-1449-ND 7.60 6.34 5.62 744824101 
2.2 20 6.0 732-1450-ND 7.60 6.34 5.62 744824622 
3.3 35 4.0 27.5 18.5 10.0 12.0 33.0 5.0 732-1451-ND 7.60 6.34 5.62 744824433 
10.0 105 3.0 732-1452-ND 7.60 6.34 5.62 744824310 
20.0 220 2.0 732-1453-ND 7.60 6.34 5.62 744824220 
XL-Type 
1.0 9 12.0 732-1454-ND 12.52 10.44 9.25 7448251201 
2.2 14 8.0 732-1455-ND 12.52 10.44 9.25 7448258022 
3.3 25 6.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1463-ND 12.52 10.44 9.25 7448256033 
10.0 55 5.0 732-1457-ND 12.52 10.44 9.25 744825510 
20.0 160 3.0 732-1458-ND 12.52 10.44 9.25 744825320 
Features: 
* High common mode suppression at high frequency * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended 


solder profile: Reflow 


Applications: 
¢ USB 2.0 ¢ Firewire/IEEE 1394 *LVDS ¢ High Speed Data Lines * Common Mode Filters 


Cut Tape Tape and Reel 
Impedance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wurth 
(Q) @ 100MHz Max. (Q) (A) A B Cc D [= Part No. 1 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0805 Type 
67 0.25 0.4 732-1464-1-ND 1.12 94 80 732-1464-2-ND 373.00/M 744231061 
120 0.30 0.37 732-1465-1-ND 1.12 94 80 732-1465-2-ND 373.00/M 744231121 
180 0.35 0.33 2.0 1.2 1.2 0.45 0.4 732-1466-1-ND 1.12 94 80 732-1466-2-ND 373.00/M 744231181 
260 0.40 0.3 732-1467-1-ND 1.12 94 80 732-1467-2-ND 373.00/M 744231261 
370 0.45 0.28 732-1468-1-ND 1.12 94 80 732-1468-2-ND 373.00/M 744231371 
1206 Bauform Type 
90 0.30 0.37 732-1469-1-ND 1.73 1.44 1.23 732-1469-2-ND 575.00/M 744232090 
160 0.40 0.34 732-1470-1-ND 1.73 1.44 1.23 732-1470-2-ND 575.00/M 744232161 
260 0.50 0.31 3.2 19 16 06 06 732-1471-1-ND 1.73 1.44 1.23 732-1471-2-ND 575.00/M 744232261 
600 0.80 0.26 . . . . . 732-1472-1-ND 1.73 1.44 1.23 732-1472-2-ND 575.00/M 744232601 
1000 1.00 0.23 732-1473-1-ND 1.73 1.44 1.23 732-1473-2-ND 575.00/M 744232102 
2200 1.20 0.2 732-1474-1-ND 1.73 1.44 1.23 732-1474-2-ND 575.00/M 744232222 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1520 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a= WE-SL2 Series — SMD Common Mode Line Filters 


Midcom WURTH ELEKTRONIK 


Features: 

* Offering a wide bandwidth with the core materials NiZn / MnZn 
¢ Rated Voltage: 80VDC (42VAC) 

* UL compliant housing 

* Operating temperature: -40°C ~ 125°C 

* Recommended solder profile: Reflow 

Applications: 

* Power supply systems 

¢ Filter for measurement signals 


°* CAN 
Maximum Maximum DC Rated DC Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Impedance Resistance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wurth 

(uH) (a) (Q) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
2x10 920 0.08 1.6 732-1475-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1475-2-ND 1150.00 744226 
2x10 920 0.08 1.6 732-1476-1-NDt 3.45 2.88 2.45 732-1476-2-NDt 1150.00 744226S 
2x25 2800 0.12 1.0 732-1477-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1477-2-ND 1150.00 744228 
2x25 2800 0.12 1.0 732-1478-1-NDt 3.45 2.88 2.45 732-1478-2-NDt 1150.00 744228S 
2x40 3100 0.25 0.9 732-1479-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1479-2-ND 1150.00 744225 
2x40 3100 0.25 0.9 732-1480-1-NDt 3.45 2.88 2.45 732-1480-2-NDt 1150.00 744225S 
2x51 5500 0.16 1.0 3.45 2.88 2.45 732-1481-2-ND 1150.00 744227 
2x51 5500 0.16 1.0 3.45 2.88 2.45 732-1482-2-NDt 1150.00 7442278 

2x 250 1800 0.13 1.2 3.45 2.88 2.45 732-1483-2-ND 1150.00 744224 

2x 500 3300 0.15 1.0 732-1484-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1484-2-ND 1150.00 744223 

2x 1000 6000 0.31 0.8 732-1485-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1485-2-ND 1150.00 744222 

2x 2000 9200 0.42 0.6 3.45 2.88 2.45 732-1486-2-ND 1150.00 744221 

2x 4700 20000 0.75 0.5 732-1487-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1487-2-ND 1150.00 744220 

2x 6500 18400 0.95 0.4 732-1488-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1488-2-ND 1150.00 744229 


+ Sectional Winding 


WE-SL5 Series — SMD Common 
Mode Line Filters 


Features: 

* Small size * High current up to 2500mA »* UL compliant housing (UL 94-VO) * Rated voltage: 80VDC 
(42VAC) * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended solder profile: Reflow 
Applications: 

* Data Lines » Power Lines 


Dim. in mm 


Impedance Maximum DC Rated DC Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Maximum Resistance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wurth 
(uH) (a) (0) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 800 Part No. 
2x 120 460 0.025 2.5 732-1489-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1489-2-ND 1329.60 744272121 
2x 220 780 0.032 2.2 732-1490-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1490-2-ND 1329.60 744272221 
2x 250 970 0.035 2.0 732-1491-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1491-2-ND 1329.60 744272251 
2x 470 1750 0.065 1.6 732-1492-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1492-2-ND 1329.60 744272471 
2x 1000 3600 0.180 .95 732-1493-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1493-2-ND 1329.60 744272102 
2x 2200 7500 0.300 75 732-1494-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1494-2-ND 1329.60 744272222 
2x 3300 8900 0.360 65 4.15 3.47 2.95 732-1495-2-ND 1329.60 744272332 
2x 3900 9600 0.540 52 732-1496-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1496-2-ND 1329.60 744272392 
2x 4700 13000 0.720 35 732-1497-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1497-2-ND 1329.60 744272472 


STAR-FLAT, STAR-TEC, STAR-RING Series: 
Features: ¢ Prefixing cable system for easy assembling of the snap ferrite * Patented case design prevents air gaps for a 
perfect EMI suppression ¢ The security lock guarantees electromagnetic compatibility because only authorized persons can 
unlock the snap ferrite with the STAR-TEC key * The innovative sleek design without any sharp edges makes the STAR-TEC 
blend in on the cable ¢ The ferrite core is made of NiZn, a material which provides broadband suppression from 30MHz ~ 
1.5GHz » Material of the plastic case: PA 6, UL 94V-0 * Operating temperature: -25°C ~ 105°C Reinforced hinge design 
outperforms competition 

STAR-GAP Series: 

Features: * Worldwide first split case ferrite with ‘defined air-gap’ (patented) * Especially helpful for EMI problems in frequency 
range of 100MHz up to 2.5GHz » Data signals up to 100MHz will not be effected » Best performance (impedance) especially 
with 2 windings * Low magnetic saturation of the material in cases of high DC current applications which therefore gives a 
low reduction of impedance in comparison to other manufacturers * Pre-fixing and cable protection system is time saving 
and makes it easier to assemble * Not possible to remove from the cable without the WE key ¢ Non visible locking in closed 
conditions * Unique and handy case design ¢ With each packing unit you get one WE key for free »* With 0.8mm air gap 
Material of the plastic case: PA 6, UL 94V-0 * Operating temperature: -25°C ~ 105°C 


Max. Cable Typical Impedance (Q) 
Diameter with 1 Turn Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wurth 
(mm) @ 25MHz @ 100MHz A B Cc D Part No. 1 25) 100 Part No. 
STAR-FLAT Series — Fig. 1 
26 Conductor 97 194 53.3 33.1 16.0 34.0 732-1499-ND 9.58 7.99 7.08 7427246 
40 Conductor 78 180 71.3 33.1 16.0 52.0 732-1501-ND 13.31 11.10 9.83 7427248 
50 Conductor 72 192 84.5 33.1 16.0 64.5 732-1500-ND 17.57 14.65 12.98 7427247 
50 Conductor 42 114 84.5 19.6 16.0 64.5 732-1502-ND 15.97 13.32 11.80 74272475 
STAR-TEC Series — Fig. 2 
6.0 176 321 23.7 36.9 18.2 = 732-1503-ND 3.83 3.20 2.83 74271112 
75 145 246 24.2 36.4 20.1 = 732-1504-ND 3.83 3.20 2.83 74271131 
8.5 141 241 24.2 36.3 19.7 _ 732-1505-ND 4.15 3.47 3.07 74271132 
10.5 151 270 33.6 37.7 29.5 = 732-1506-ND 4.92 4.10 3.63 74271221 
12.5 145 265 33.5 37.6 28.8 _ 732-1507-ND 7.72 6.44 5.70 74271222 
STAR-RING Series — Fig. 3 
8.0 83 165 23 20 20 30 732-1508-ND 2.13 1.78 1.58 7427153 
14.5 64 119 32 30 20 40 732-1509-ND 3.04 2.53 2.25 7427151 
16.0 71 130 35 32 20 43 732-1510-ND 3.51 2.93 2.60 7427154 
27.0 142 327 48 44 20 55 732-1511-ND 9.05 7.55 6.69 7427155 
STAR-GAP Series — Fig. 4 
8.5 28 100 22.5 35 19.3 = 732-1514-ND 4.53 3.78 3.35 74271633S 
12.5 35 140 31.5 35 28.3 _ 732-1513-ND 9.05 7.55 6.69 74271622S 
STAR-TEC Key to open all clamps listed above. ................6 0c ccc cece eee cece cece acne esses ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen eee 732-1498-ND 34 28 25 74271 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= == EMI Suppression WE-CBF Series — SMD EMI [__ te 
“Wh —o~ : , : : HS: High Speed 
= H 
Midcom ~wirmaamonx Toroidal Ferrite Cores Suppression Ferrite Beads __| ':tis" sees, 
Features: Features: 
¢ Ferrite core made of NiZn, a material which works in * The special SMD chip bead ferrites Dimensions - mm 
a broadband frequency range * Many different types y can be put directly on the printed circuit Size A B Cc D 
and grades of material (NiZn) for the best possible B board ¢ These parts offer excellent anti- 0402 1.0 05 05 0.25 
interierence pancho . Ca EMI properties and low DC-resistance 0603 16 0.8 0.8 0.3 
Applications: Z a * ¢ Reliable Ni-Sn electrodes « Perfect 0805 2.0 12 0.9 0.5 
+ Wires * Coaxial cables ‘* Wire-wrapping cables i as data lined filter and for uncoupling of 1206 | 3.2 16 iA 0.5 
¢ Multiconductor wires »* Power supplies * Data and c Parag : 4210 32 25 13 05 
gage signal lines distribution voltage »* Highly extended E 3 E Z 
spectrum »* Recommended soldering: 1806 | 4.5 16 16 0.5 
Max. Cable | Typical Impedance (0) Dimensions Reflow ut 32 TGA 05 
Diameter with 1 Turn mm Digi-Key Pricing Wurth Impod Max 
(mm) [@25MHz]@100MHz | A | B | C | PartNo. 1 25 100 | Part No. re roc | current Cut Tape 
3.0 30 50 73 | 33 | 4.3 | 732-1515-ND A7 3.62 12.83 | 74270111 100MHz |) Max. | Rating Digi-Key Pricing Tape and Reel*_| Wurth 
(9) (9) (A) | Type | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
46 76 123 95 | 5.0 | 14.5 | 732-1517-ND 37° 7.74 27.44 | 742701121 paozSiee 
46 68 1260 (| 11.5 | 5.0 | 9.0 [isaetole Ny 29 6.07 21.51 | 74270113 to | 005] 5 | HS | 732-1566-1-ND 12 2.44 ~~ 8.29 |10,000| 26.00/M| 742792701 
47 25 37 10.0 | 5.0 | 3.7 | 732-1519-ND 40 8.23 29.17 | 74270161 40 | 030} 3 HS | 732-1567-1-ND 12 2.44 8.29 | 4,000 34.00/M | 74279270 
60 | 035 | 3 HS | 732-1568-1-ND 12 244 8.29 | 4,000) 34.00/M | 74279276 
84 a 4 | 11.0] 6.75 | 15.0 REBAR 5912.25 43.40 | 74270162 120 | 040 | 3 | we | 732-1570-1-ND 42 244 ~— 8.29 | 4000) 34.00/m| 74279271 
96 rt 161 14.0 | 10.0 | 8.0 | 732-1522-ND 59 12.25 43.40 | 74270117 220 | 040 | 2 HS _| 732-1569-1-ND 12 2.44 8.29 | 4,000] 34.00/M | 742792780 
eon 240 | 0.70 | 2 | WB | 732-1571-1-ND 12° 244 ~~ 8.29 | 4,000] 34.00/m | 74279278 
10.0 55 65 18.6 | 10.2 | 10.0 | 732-1524-ND 1.06 2215 78.46 | 74270182 300 |os0 | 2 | we. eames Abe ooaa>  g99'i|a’ona | aceon | e45ra57 
10.3 59 83 17.5 | 10.7 | 12.7 | 732-1525-ND 1.06 22.15 78.46 | 74270181 600 1.00 9) WB | 732-1573-1-ND¢ 12 2.44 8.29 | 4,000} 34.00/M | 74279279 
405 30 50 490/115) 80 |732-1596-ND 1.13 2352 983.33 | 74270121 4000 | 1.50 | .05 | wB | 732-1574-1-ND 12 2.44 8.29 |10,000| 26.00/M | 742792795 
11.5 47 70 16.0 | 12.0 | 16.0 | 732-1527-ND 1.06 2215 78.46 | 74270110 O603 Size: 
15 [oto] 5 HS | 732-1575-1-ND 40 2.13 7.23 | 4,000} 30.00/M | 74279268 
118 76 148 | 23.5 | 12.6 | 14.0 | 732-1528-ND = 1.22 25.48 90.27 | 7427012 22 | 0.05 | 4.0 | HC | 732-1597-1-ND 16 3.36 11.43 | 4,000] 47.00/M| 742792604 
12.3 30 70 21.2] 12.7 | 6.0 | 732-1529-ND 74 15.49 54.87 | 74270118 28 | 0.03 | 4.0 | HC | 732-1590-1-ND 16 336 11.43 | 4,000) 47.00/M | 742792603 
30 | 0.04 | 3.0 | HC | 732-1591-1-ND 16 3.36 = 11.43 | 4,000} 47.00/M | 742792609 
13.3 45 133 22.5 | 13.8 | 6.4 | 732-1530-ND 74 15.49 54.87 | 74270119 40 lot | 4 Hs | 732-1576-1-ND ‘402.13 ~~ 7.23 |4,000| 30.00/M/ 74279260 
15.5 72 159 28.0 | 16.0 | 13.0 | 732-1532-ND 1.60 33.32. 118.05 | 7427013 a |o10| 5 HS | 732-1596-1-ND: 10 243 7.23 | 4,000] 30.00/M | 742792608 
eae 60 | 0.30 | .5 | WB | 732-1595-1-ND: 10 243 7.23 | 4,000) 30.00/M | 74279267 
175 45 152 28.0 | 18.0 | 7.5 | 732-1533-ND 1.13 23.52 83.33 | 742701110 aor | O30 || «8 us. eaoeeeitnn 40.243 —-y53°|4'000.| a0.o0nn| 7azro261 
18.5 55 155 29.5 | 19.0 | 7.7 | 732-1534-ND 1.06 22.15 78.46 | 742701111 100 | 015) .5 | WB | 732-1579-1-ND 10 243 7.23 | 4,000] 30.00/M | 742792620 
18.5 35 67 31.7] 19.0 | 8.0 | 732-1535-ND 147 24.40 86.46 | 74270104 2 a 2 aa 2 = a a aes SSS 
18.5 80 167 31.5 | 19.0 | 16.0 | 732-1536-ND 2.26 47.04 166.66 | 74270115 220 | 030 | 5 | we | 732-1581-1-ND ‘40 243 © 7.23 | 4'000| 30-00/m| 74279263 
20.4 56 101 34.6 | 20.8 | 12.7 | 732-1537-ND 2.26 47.04 166.66 | 74270151 300 | 0.15 | 20 | HC | 732-1592-1-ND 16 336 11.43 | 4,000) 47.00/M | 742792641 
zs | 30 | tar | a56| 254) 75 |7octs0en0 196 seat 19740 | rsovorsie| | | 200 | 995) $ | HS | 2t87e1ND 0 2137.28 | 4000) so.o0m| 742782640 
26.9 54 108 40.6 | 27.4 | 15.0 | 732-1539-ND 2.13 44.40 157.29 | 7427015 600 | 020 | 4.0 | HC | 732-1593-1-ND 46 3.36 ~—-11.43 | 4,000| 47.00/M] 742792651 
600 | 045) .2 | WB | 732-1583-1-NDt 10 243 7.23 | 4,000) 30.00/M | 74279265 
4000 | 0.60 | .2 | WB | 732-1598-1-ND+ 16 3.36 = 11.43 | 4,000} 47.00/M | 74279266A 
. . 4000 | 0.60 | 3 HS | 732-1586-1-ND AO 2.413 7.23 | 4,000} 30.00/M | 742792664 
EMI Suppression Axial RoHS tooo | 0.85 | 1 | we | 732-1585-1-ND 40 243 7.23 |4,000| 30.00/M | 742792663 
. 1500 | 0.70 | .05 | WB | 732-1587-1-ND 40-243 7.23 | 4,000} 30.00/M | 742792691 
Ferrite Beads 2200 | 0.80 | .05 | we | 732-1588-1-ND¢ 10 213 7.23 | 4,000] 30.00/M| 742792693 
2500 | 1.00 | .05 | WB | 732-1589-1-ND 10 243 7.23 | 4,000| 30.00/M | 742792695 
Features: 0805 Si 
* Ferrite core made of NiZn, a material which works in a broadband frequency range * Many different types uze. 
and grades of materials (NiZn) for the best possible interference suppression * Suitable for interference 7 0.030 | 3.0 HC | 732-1618-1-ND£ 16 © 3.36 11.43 | 4,000} 47.00/M | 742792010 
suppression within the HF and VHF range an 0.15 60 HS | 732-1616-1-ND+ AO 2.13 7.23 | 4,000} 30.00/M | 7427920 
Applications: 30 | 0.025} 3.0 | HC | 732-1611-1-ND+ 16 336 11.43 | 4,000) 47.00/M | 74279206 
* Wires * Coaxial cables * Wire-wrapping cables * Multiconductor wires * Power supplies * Data and gage 32 0.15 05 HS. | 732-1599-1-ND 10. 2.13 7.23 | 4,000} 30.00/M | 74279201 
signal lines 60 | 0.025 | 3.0 | HC | 732-1612-1-ND+ 16 3.36 11.43 | 4,000 | 47.00/M | 742792063 
75 | 0.20 | 30 | HS | 732-1600-1-ND 10 243 ~~ 7.23 [4,000] 30.00/M | 742792064 
120 | 0.03 | 3.0 | HC | 732-1613-1-ND 16 © 3.36 = 11.43 | 4,000} 47.00/M | 742792023 
7 120 | 010 | 50 | HS | 732-1601-1-ND¢ 40 2.413 7.23 | 4,000} 30.00/M | 74279202 
5 A 220 | 0.05 | 20 | HC | 732-1614-1-ND 16 336 11.43 | 4,000) 47.00/M | 742792022 
Fe 220 | 0.30 | .30 | HS | 732-1602-1-ND 10 243 7.23 | 4,000| 30.00/M | 742792034 
Y Le 4! 330 | 0.08 | 20 | HC | 732-1619-1-NDt 46 3.36 11.43 | 4,000] 47.00/M | 742792037 
470 | 0.30 | .20 | WB | 732-1603-1-ND 10 243 7.23 | 4,000] 30.00/M | 742792036 
600 | 0.15 | 20 | HC | 732-1620-1-ND 16 3.36 11.43 | 4,000] 47.00/M | 742792040 
. — 600 | 0.30 | .50 | WB | 732-1605-1-ND 40 2.13 7.23 | 4,000} 30.00/M | 7427920415 
Max. Cable | Typical Impedance (2) Dimensions - Se 600 | 0.35 | .20 | WB | 732-1617-1-ND+ AQ 2.13 7.23 | 4,000] 30.00/M | 74279204 
Diameter with 1 Turn mm Digi-Key Pricing Wurth 600 | 0.40 | 20 | WB | 732-1604-1-ND 40 2413 7.23 | 4,000] 30.00/M | 742792041 
(mm) |@25MHz |@100MHz | A | B | C | PartNo. 1 25 100 | Part No. 4000 | 0.45 | .20 | WB | 732-1606-1-ND: 10 243 7.23 | 4,000) 30.00/M | 74279205 
1500 | 0.55 | .20 | WB | 732-1607-1-ND 40 243 7.23 | 4,000} 30.00/M | 742792091 
44 56 162 | 95 | 4.75) 95 | 732-1540-ND 27 5.58 19.78 | 74270033 , 
1800 | 0.40 | 20 | HS | 732-1608-1-ND 10 243 7.23 | 4,000] 30.00/M | 742792090 
46 125 158 | 11.5 | 5.0 | 18.5 | 732-1541-ND 64 13.23 46.87 | 74270030 2200 | 0.60 | .20 | WB | 732-1609-1-ND: 10 243 7.23 | 4,000] 30.00/M | 742792093 
46 163 198 11.5 | 5.0 | 20.5 | 732-1542-ND 74 15.49 54.87 | 74270031 2700 | 0.60 | .20 | WB | 732-1610-1-ND AO 2.13 7.23 | 4,000 30.00/M | 742792095 
46 170 255 | 11.5 | 5.0 | 25.0 | 732-1543-ND .90 18.81 66.65 | 74270032 1206 Size 
54 450 o40 |105 | 55 | 285 | 732-1544-ND 74 45.49 54.87 | 74270036 31 ]0.040; 3.0 | HC | 732-1626-1-ND: 28 5.80 19.72 | 3,000] 81.00/M | 742792112 
50 |0.025| 3.0 | HC | 732-1621-1-ND 28 5.80 19.72 | 3,000] 81.00/M] 742792114 
5.2 119 199 | 12.0 | 5.6 | 20.0 | 732-1545-ND 59 12.25 43.40 | 74270037 80 | 0.03 | 3.0 | HC | 732-1629-1-ND+ 28 5.80 19.72 | 3,000] 81.00/M | 74279215 
5.9 120 192/141 | 63 | 18.0 | 732-1546-ND .80 16.66 59.02 | 74270060 ta a a HS eae on aa ies ees Sy eon epi 
= “ 258/141 | 68 | 28.6 eee Ue ar Scuet Pgs: 600 | 0.10 | 20 | HC | 732-1623-1-NDt 28 5.80 19.72 | 3,000] 81.00/M] 74279218 
6.0 85 120° | 99 | 6.35 | 19.5 | 732-1548-ND 85 17.74 62.84 | 74270061 600 | 0.30 | .20 | WB | 732-1625-1-ND 28 580 19.72 | 3,000) 81.00/M| 74279213 
65 173 275 15.5 | 6.9 | 20.0 | 732-1549-ND 4.01 21.07 74.65 | 74270035 1000 | 0.45 20 WB | 732-1627-1-ND: 28 5.80 19.72 | 3,000 | 81.00/M | 74279214 
7.0 133 a1 142 | 7.2 | 25.0 | 732-1550-ND 1.22 25.48 90.27 | 74270045 saI0iSIz0 
30 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1631-1-ND 28 5.80 19.72 | 2,000] 93.00/M | 742792310 
en a 160 121) 78 | 15.5 ee 209. AAO" (S108. | 24270034, 52 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1632-1-ND 98 580 19.72 | 2500) 81.00/m| 742792311 
75. 300 451 15.85 | 7.93 | 50.8 | 732-1552-ND 3.73 77.61 274.97 | 74270044 65 0.03 3.0 HC | 732-1633-1-ND+ 28 5.80 19.72 | 2,000} 93.00/M | 742792312 
7.6 195 258 |16.0 | 8.0 | 28.5 | 732-1554-ND 1.28 26.65 94.43 | 74270053 90 | 030 | 40 | HS | 732-1634-1-ND: 28 5.80 19.72 | 2,000] 93.00/M | 7427923 
84 46 70 | 12.0 | 85 | 15.0 | 732-1555-ND 85 17.74 62.84 | 7427006 1806 Size 
60 | 0.01 | 6.0 | HC | 732-1635-1-ND+ 40 8.26 —-28.09 | 2,000 | 132.00/M ] 742792410 
86 83 143° | 16.0) 9.0 | 17.0 Eee ee 86 19.99 70.84" | 74270054 so | 004 | 30 | HC | 732-1636-1-ND 40 8.26 28.09 | 2.000 132.00/m | 742792411 
86 133 217 | 16.0 | 9.0 | 28.0 | 732-1557-ND 117 24.40 86.46 | 7427005 110 | 0.035) 4.0 | HC | 732-1638-1-ND: 40 8.26 28.09 | 2,000 | 132.00/M | 74279245 
O41 n 370 «6/175 | 95 | 127 | 732-1588-ND 4.01 21.07 74.65 | 74270091 150 | 0.50 | .20 | WB | 732-1639-1-ND¢ 40 8.26 —-28.09 | 2,000 | 132.00/M | 74279242 
850 | 010 | 1.5 | HC | 732-1637-1-ND 40 8.26 28.09 | 2,000 | 132.00/M | 74279244 
98 133 225 | 186 | 10.2 | 28.5 | 732-1559-ND 1.60 33.32 118.05 | 74270055 61'S 
10.0 90 150 | 17.5 | 10.7 | 25.0 | 732-1560-ND 1.60 33.32 118.05 | 74270093 70 100s | 60) ne ESBS 4p 896. BR0GE| T000i] » Fanon 7aDpODSTO 
11.0 202 338 | 19.0 | 11.5 | 50.8 | 732-1561-ND 4.26 88.79 314.56 | 74270057 120 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1641-1-ND 40 8.26 28.09 | 1,000) 132.00 | 742792511 
ee 530 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1642-1-ND¢ 40 826 28.09 | 1,000) 132.00 | 742792515 
15.0 116 192 | 26.0 | 15.5 | 28.5 | 732-1563-ND 3.73 77.61 274.97 | 74270096 eo loca | 30 | HG fesameretins “AO 806.2808 |1000| 130.00] nazrepeia 
175 115 153 | 28.0 | 18.0 | 28.5 | 732-1564-ND 2.66 55.47 196.51 | 74270095 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
33.4 64 133 | 61.0 | 35.5 | 12.7 | 73241565-ND 5.86 122.01 432.26 | 74270097 732-1644-ND WE-CBF Series SMD EMI Suppression Ferrite Bead Kit (30 each of 36 different components)... $70.56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Corcom Dimensions - mm T1 (Terminal Thread) T2 (Mounting Thread) 
7 i Series| Part No. A |B a) E F | Thread | Torque (In.-Ibs.) | Thread | Torque (In.-Ibs.) 
Tyco Electronics 1ODFC6-C 57 | 15 | 18 | 10 ) 16 | 13 | M3 4 M10X1 27 
Authorized Distributor 16DFC6-C 63 | 20 | 18 | 12 ) 18 | 17 | M4 1 M12X1 35 
16DFC6-G 75 | 20 | 30 | 12 ) 18 | 17 | M4 1 M12X1 35 
16DFC6-H 75 | 20 | 30 | 12 ) 18 | 17 | M4 1 M12X1 35 
Corcom Feedth rough teprce-n | 82 | 32 | 33 | 16 | 18 | 27 | m4 11 M20X4 89 
Filt d c it 32DFC6-C 63 | 20 | 18 | 12) 18 | 17 | M4 11 M12X1 35 
DFC | 32DFC6-G 75 | 20 | 30 | 12 ) 18 | 17 | M4 11 M12X1 35 
ters an apaci ors 32DFC6-N 82 | 32 | 33 | 16 | 18 | 27 | M4 11 M20 X1 89 
63DFC6-G 96 | 25 | 30 | 14 | 26 | 22 | M6 22 M16X1 62 
Fil 1O0DFC6-H | 113] 32 | 33 | 16 | 32 | 27 | M8 44 M20 X1 89 
ilters — FFD and FFA Series T1 (Terminal thread {ooDFC6-P [133 38 | 50 | 19 | 32 | 27 | MB 44 M24X4 124 
wenn eo aaniing 2oonFc6-R | 165] 54 | 68 | 19 | 40 | 40 | mo 1 M27 X15 142 
All parts are UL and CSA approved. ig thread) 300DFC6-Q | 160) 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M82 X 1.5 212 
The FFD and FFA series are designed to meet the very 
stringent safety requirements of EN132400 class Y4 and Cap. | Cap. Rated | Max. Leakage | Digi-Key Price Each Corcom 
the class Y2 ID | (nF) | Current (A)| Current (mA) | Part No. 1 25 50 Part No. 
Specifications: * UL94V-0 Rated » Category Temperature AFC Series 
Range: -40°C ~ 85°C « Insulation Resistance: For C<0.33pF, Filter Frequency (MHz) 
R>15000MO / For C>0.33yF, RC(MO*UF) >5000s * MTBF: [Series| ID |0.01]0.03|0.1|0.3| 1 | 10 |100|1000 A | 22 10 0.21 CCM1796-ND 50.46 48.59 46.73 _| 10AFC6-A 
Typically >5 million hours ca | —| —| 2] 4 | 10] 22 | 65 | 100 10 0.44 CCM1797-ND 50.52 4865 46.78 | 10AFC6-B 
fe neniek a ie fan Voltage: ey bd Be ete e452 eg aa’ ape B | 47} 16 0.44 | CCM1798-ND 46.40 44.68 + 42.96 | 16AFC6-B 
zZ maximum Test Voltage (two seconds): =| = : : 
* Operating Ambient Temp. Range: 10 ~ 100 Amps: -40°¢ | FFA | HF | —| 2 | 10| 18 | 27 | 60 /100| 100 32 0.44 CCM1801-ND 4716 45.41 43.66 _| 32AFC6-B 
~ 60°C; 200 Amps: -40°C ~ 50°C; 250 & 300 Amps: -40°C HN | 2 | 4 | 10| 17 | 24 | 75 | 90 | 100 c | 10 32 0.94 CCM1802-ND 47.90 46.12 44.35 | 32AFC6-C 
~ 40°C © Pulse Test (EN132400): 5000V Peak a ‘ ia ia - ay aa aan 63 0.94 CCM1794-ND 53.64 51.65 49.67 _| 63AFC6-C 
FFD Series (Class Y4): Rated Voltage: 130VDC maxi- 
eee red a seconde) a  Oparating ta ;}—}—l 214110123165 | 400 F | 33 32 34 CCM1844-ND 49.83 47.98 46.14 _| 32AFC6-F 
Ambient Temperature Range: -40°C ~ 60°C *Pulse Test | FFD a 4 : 6 i a 87 oh ia alee 16 44 CCM1799-ND 49.09 47.27 45.45. | 1GAFC6-G 
(EN132400): 2500V Peak 98) | 9 100 44 CCM1795-ND 76.65 73.81 70.99 | 100AFC6-G 
Corcom Dimensions - mm T1 (Terminal Thread) T1 (Terminal Thread) 16 9.4 CCM1800-ND 52.95 50.99 49.03 | 16AFC6-H 
Series | Part No. AB | |D | £ | F |Thread [Torque (In.-Ibs.)| Thread | Torque (In.-Ibs.) H | 100 32 9.4 CCM1793-ND 54.39 52.38 50.36 | 32AFC6-H 
SoFFAG-CA 1106) 20161 12 148) a7) M4 rm Miext 62 200 9.4 CCM1803-ND 84.15 81.04 77.91 | 200AFC6-H 
TOFFAG-DG =| 116 | 25 | 69 | 14 | 18 | 22 | M4 "1 M16 x1 62 N | 470 | 300 44 CCM1840-ND 236.30 227.56 218.80 | S00AFC6-N 
1OFFA6-GJ 140} 20] 99 | 12 | 16] 17) M3 4 M12x1 35 
FFA | 300FFA6-HF | 200! 54/93 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M32 x 1.5 212 P| 1000 250 94 CCM1839-ND 225.48 217.13 208.78 | 250AFC6-P 
B2FFAG-HN | 148| 25 | 101| 14 | 18 | 22 | M4 i M16 x1 62 DFC Series 
200FFA6-NP | 243] 54 | 146] 19 | 40 | 40 | M10 70 M27 x 1.5 142 
toorFAe-PP | 227| 54 |144/ 19 | 32 | 40 | ms 44 M27 x 1.5 142 - 7 Sei Be ce. Oe 18> pel) 0D RUE 
70FFD6-CA 9012014911421 16117) M3 q Mi2x1 35 c 10 16 — CCM1808-ND 46.59 44.86 43.14 | 16DFC6-C 
32FFD6-CA 98 | 20153 | 12118!) 17) m4 11 M12x1 35 32 — CCM1812-ND 47.34 45.59 43.84 | 32DFC6-C 
FFD | 10FFD6-HE 130} 20 | 89 | 12 | 16] 17) M3 4 M12x1 35 
16 — CCM1809-ND 48.40 46.61 44.81 | 16DFC6-G 
IGREDE HE P8920) Oe files | 18 le | IM " meee 35 G 47 32 CCM1813-ND 49.52 47.68 45.85 | 32DFC6-G 
1O0FFD6-PK | 228) 38 | 145| 19 | 32 | 27 | M8 44 M24 x1 124 ~~ : ; = 
63 — CCM1804-ND 57.63 55.50 53.36 | 63DFC6-G 
Rated induct De a lan 16 _ CCM1810-ND 48.96 47.15 45.34 | 1GDFC6-H 
Filter | Cap. |Current} ance | Resistance | Digi-Key Price Each Corcom 100 _— CCM1805-ND 80.53 77.55 74.57 | 100DFC6-H 
Mey Ala) |) A) cies eto u 4) _{) | eu, vlan 16 = CCM1811-ND 65.75 63.31 +~—«60.88_| 16DFC6-N 
FFA Series 32 = CCM1814-ND 66.61 6414 61.68 | 32DFC6-N 
CA | 2x10 32 70 4 CCM1830-ND 99.36 95.68 92.00 | 32FFA6-CA 
DG | 2x22 | 16 | 170 4 CCM1832-ND 98.05 94.42 90.79 | 16FFAG-DG 1000} 100 - CCM1806-ND 96.74 93.16 89.58 | 100DFC6-P 
GJ | 2x47 10 210 9 CCM1834-ND 93.31 89.86 86.40 | 10FFA6-GJ 
Q | 3300 300 _ CCM1841-ND 193.85 186.67 179.50 | 300DFC6-Q 
HF | 2x100 ] 300 160 <1 CCM1831-ND 271.44 261.40 251.34 | 300FFA6-HF 
HN | 2x100 32 250 6 CCM1835-ND 127.25 122.54 117.83 | 32FFA6-HN 4700 200 = CCM1842-ND 123.24 118.68 114.11 | 200DFC6-R 
NP | 2x470 | 200 330 <2 CCM1833-ND 219.74 211.60 203.46 | 200FFA6-NP 
PP |2x1000} 100 330 <2 CCM1836-ND 198.77 191.42 184.05 | 100FFA6-PP 
FFD Series 
CA | 2x10 10 70 6 CCM1815-ND 83.01 79.94 76.86 | 10FFD6-CA Le i DK 
CA | 2x10 32 70 6 CCM1816-ND 94.62 91.12 87.61 | 32FFD6-CA 
HE | 2x100 10 140 8 CCM1817-ND 88.75 85.46 82.19 | 10FFD6-HE et a ie 
HE | 2xt00| 16 | 140 5 | CCM1837-ND 96.67 93.09 89.52 | 16FFD6-HE Flexield® Noise Suppression Sheets - 
PK |2x1000} 100 240 2 CCM1838-ND 189.30 182.30 175.29 | 100FFD6-HE = a: ie 
; Flexible Ferrite Material 
_ Frequency (MHz) 
Capacitors . Series He 0.0110.03 4 ai 1 ) 70 |100 |1000 Flexield is an absorptive electromagnetic shielding material consisting of magnetic 
AFC and DFC Series 7 ee material and resin. It suppresses noise radiated from electronic equipment over a wide 
The AFC and DFC Series are designed to meet the very B|/—|—/|—|/—/]—|] 14] 43 | 60 range of frequencies, offers flexibility in fabrication, and delivers particularly excellent 
stringent safety requirements of EN132400 class Y2 ec |—|]—|]—|—|] 3 | 211} 45 | 70 performance in high frequency ranges. Flexield is the ideal sheet-type noise reduction 
and Y4 F/—]!—!—I] 4/412] 30] 48 | 90 product for mobile devices including notebook PCs, digital cameras, and cell phones. 
Specifications: * UL94V-0 Rated * Operating Ambient AFC 6 }|—|]—!|2 | 61/15] 341/50] 90 Features: « Flexible-will not crack * Well suited for thin and compact devices * Support 
Temperature Range: 10 ~ 200 Amps: -40°C ~ 60°C; 250 H|—|2 1/5 |11/ 20] 40] 65 | 90 a wide range of frequency bands * Excellent performance at high frequencies 
& 300 Amps: -40°C ~ 40°C «Insulation Resistance: For N 9 | 16 | 22 | 33 | 33 | 90 | 90 Applications: + Electromagnetic noise reduction for electric equipment * Internal EMI * Resonance reduction * Amplifier 
C<0.33uF, R >15000MQ/ For C>0.33uF, RC(MO*pF) P | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | 42 | 90 | 90 + Radiated noise reduction »* Surface current suppression *|mprovement of noise immunity * Electrostatic discharge 
55000s * MTBF: Typically >10 million hours cc |—|— |—|—}] 3 | 21} 45 | 70 countermeasure * Improved antenna reception sensitivity 
AFC Series (Class Y2): « Rated Voltage: 250VAC maximum G |—]|—) 2 | 6 | 15 | 34) 50 | 90 — 
*Test Voltage (two seconds): 5000VDC Pulse Test H|— | 2) 5 | 11) 20) 40 | 65 | 90 Suggested Minimum 
(EN132400): 5000V Peak DFC | N/ 6 | 9 | 15 | 22 | 33 |) 33 | 90 | 90 Frequency Initial 
DFC Series (Class Y4): «Rated Voltage: 130VDC max- P {10 | 15 | 24 | 32 | 42 | 50 | 90 | 90 LxWxT Range Material | Permeability | Digi-Key Price Each | TDK 
imum «Test Voltage (two seconds): 2500VDC. * Pulse Q | 13 | 21 | 31 | 42 | 50 | 58 | 80 | 90 (mm) MHz/GHz | Name | (ui)@10MHz |Part No. 1 10 | Part No. 
Test (EN132400): 2500V Peak R | 18 | 26 | 36 | 45 | 52 | 70 | 90 | 90 : - = 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 
Corcom Dimensions - mm T1 (Terminal Thread) T2 (Mounting Thread) 300x200x.1 = IFLO4 45¢ 445-3717-ND§ 43.75 —-37.50 | IFLO4AR 300X200XP1 
Series aan “ é ‘ ; f Theat Torque Unlbs.) ne Toraue (i.Ibs.) 300x200x.13} 10/3 | IRJOQ | 100 — |445-3715-ND§ 58.33 50.00 | IRJO9AB 300X200X0.13 
{0AFCE-B 57 115 | 18/10/16) 13} M3 4 M10X4 97 300x200x.25 10/3 IRJO9 1004 445-3716-ND§ 72.92 62.50 | IRJO9AB 300X200X0.25 
16AFC6-B 63 | 20 | 18 | 12 ) 18 | 17 | M4 am] M12X4 35 300x200x.5 100/10 IRLO3 25 445-2581-ND 52.50 45.00 | IRLO3AB 300X200X0.5 
qeatGect sl eeillge. |-aeilesal aellioe aaa : Haas = 200x200x1 | 100/10 | IRLOZ | 25 —(/445-2582-ND 43.75 37.50 | IRLOZA 200X200x1 
32AFc6-B 631201181 121481171 M4 1 MA2X4 35 200x200x2 | 100/10 | IRLOZ 25$ —/445-3718-ND§ 93.33 80.00 | IRLO2A 200X200x2 
AFC 32AFC6-C 63 | 20 | 18 | 12 | 18) 17 | M4 an M12X1 35 300x200x.25 50/10 IRLO4 35 445-2584-ND 52.50 45.00 | IRLO4EAB 300X200X0.25 
S2AFC6-F |) 75 | 20 | 30 | 12 | 18) 17) M4 "1 M12X1 35 300x200x.5 | 50/10 | IRLO4 35 445-2585-ND 66.50 57.00 | IRLO4EAB 300X200X0.5 
nee i s : a is We 7 HE : : es 300x200x.1 30/10 IRLOS 60 445-2586-ND 78.75 67.50 | IRLOSAB 300X200X0.1 
JOOAFC6-G [113] 32 | 33 | 16 | 32 | 27 | MB 44 M20 X14 89 Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C 
P00ARCE-A | 130) 38 | 83 | 19 )-40 | 27° | Mi0 a MeaX4 124 300x200x.25 | 50/10 | IRJO4 35 |445-2587-ND 66.50 57.00 | IRJO4AB 300X200X0.25 
250AFC6-P | 160 | 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M12 97 M32 X 1.5 212 
300AFC6-N_| 160 | 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M32 X 1.5 212 Typical, @1MHz  § NEW! 


Digi®Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Chip Beads (SMD Array) — 


MZA3216 Series 


Features: «A single MZA series chip provides noise 
attenuation for four lines, making it ideal for use with 1/0 
lines of various highly miniaturized devices * Low crosstalk 
between adjacent circuits ¢ Internal electrodes feature low 
DC resistance, minimizing wasteful power consumption 
* Electroplated terminal electrodes accommodate reflow 
soldering * Monolithic structure ensures high reliability 
* Contains no lead and also supports lead-free soldering 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Digi@Reel° 


Applications: * Computers » Printers * VCRs » Televisions 
Portable telephones Electronic equipment, such as 
portable products, which comprise high density circuitry 


$ Material: For signal line applications in which the 
blocking region is near 100MHz. 


Y Material: High frequency range type intended for the 
100MHz region and above. For signal line applications in 
which the signal frequency is far from the cutoff frequency. 


Dimensions in mm 
Imp. 1 | Rdc Cut Tape Tape and Reel 
100MHz | Max. |Max.|Mate-) Digi-Key Pricing Pricingt TDK 
(0)#25% | (A) | (0) | rial | Part No. 10 50 100 4,000 Part No. 
60 0.30 | 0.2 445-3347-1-ND 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216S600A 
120 0.25 | 0.2 5 445-3348-1-ND 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216S121A 
300 0.20) 0.4 445-3349-1-ND 413 17.88 33.00 193.00/M MZA3216S301A 
600 0.20 | 0.5 445-3350-1-ND 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216S601A 
60 0.30] 0.2 445-3351-1-ND 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y600B 
120 0.25 | 0.2 445-3377-1-ND 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y121B 
240 0.20 | 0.3 Y 445-3352-1-ND 413 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y241B 
300 0.20) 0.4 445-3378-1-ND 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y301B 
600 0.20) 0.5 445-3379-1-ND 413 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y601B 
1000 | 0.15) 0.6 445-3380-1-ND 413 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y102B 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Ferrite Beads / SMD 


Digi®Reel” 


MMZ - Digital Signal Line Application §MPZ— Power Supply Line Application 


MATERIAL CHARACTERISTICS: 

A Material: This high-impedance product is based on the 
impedance frequency characteristics of our Y-material. The 
product offers excellent impedance characteristics, which 
is greater than 25009, in the vicinity of 100MHz range 
(MMZ1608A252B). 

B Material: This type is perfectly suited for fast digital 
signals. By equalizing R components and X components 
that beads possess at a frequency of 5Mbz, it is able to 
suppress overshooting, undershooting and ringing of fast 
digital signals. 

D Material: For applications calling for low insertion loss at 
low frequencies and sharply increasing impedance at high 
frequencies. Designed for high impedance at high frequen- 


cies (200 ~ 500MHz) for signal line applications. 


F Material: This new product inherits the characteristic of 
the D Material, namely its sharp impedance rise time, and 
its impedance peak frequency has been shifted higher into 
range. The product offers excellent noise suppression from 
600MHz to as high as in the GHz range. 


R Material: For digital signal line applications. 


§ Material: For signal line applications in which the block- 
ing region is near 100MHz. 

Y Material: High frequency range type intended for the 
100MHz region and above. For signal line applications in 
which the signal frequency is far from the cutoff frequency. 


i : Dimensions - mm 
ee ipoaiecne Series A, B[c|]D|]E|F]T 
MMZ0603 0.3 0.6 cod 0.3 0.8 | 0.3 0.3 
MMZ1005 0.5 1 0.1 0.5 14 | 05 0.5 
MPZ1005 0.5 1 0.1 0.5 14 | 05 0.5 
MMZ1608 0.8 6 0.3 0.8 2.0 | 0.8 0.8 
MMZ1608-C 0.8 6 0.3 0.8 2.0 | 0.8 0.6 
MPZ1608 0.8 6 0.3 0.8 2.0 | 0.8 | 0.6* 
MMZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 | 1.2 | 0.85 
MPZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 | 1.2 | 0.85 
* 2200 and 6000 = 0.8 
Imp. 1 | Rdc Cut Tape 
100MHz | Max. | Max.| Mate-| Digi-Key Pricing Tape and Reel$ | TDK 
(0)#25%| (A) | (0) | rial [Part No. 10 50 100 | Oty. | Pricing | Part No. 
MMZ0603 Series — 0201 Size 
33 0.10) 1.0 445-2140-1-ND 140 6.05 11.16 )15,000) 65.12/M| MMZ0603D330C 
56 0.10) 1.3) D |445-3332-1-ND 1.36 5.88 10.86 15,000) 63.00/M) MMZ0603D560C 
80 0.10] 1.5 445-3333-1-ND 1.36 5.88 10.86 |15,000| 63.00/M| MMZ0603D800C 
10 0.20] 0.8 | F |445-3334-1-ND§ 1.36 5.88 10.86 |15,000] 63.00/M| MMZ0603F100C 
10 0.50 | 0.15 445-2141-1-ND§ 1.40 6.05 11.16 )15,000) 65.12/M] MMZ0603S100C 
80 0.20) 0.5 445-2142-1-ND 1.40 6.05 11.16 )15,000) 65.12/M] MMZ0603S800C 
120 0.20) 0.8 s 445-2143-1-ND 140 6.05 11.16 15,000) 65.12/M] MMZ0603S121C 
240 0.10) 1.0 445-2144-1-ND 140 6.05 11.16 15,000) 65.12/M] MMZ0603S241C 
470 0.05) 1.8 445-2145-1-ND 140 6.05 11.16 )15,000) 65.00/M| MMZ0603S471C 
600 0.05 | 2.0 445-2146-1-ND 140 6.05 11.16 |15,000| 65.12/M| MMZ0603S601C 
120 0.20) 0.8 445-2147-1-ND 140 6.05 11.16 15,000) 65.12/M] MMZ0603Y121C 
240 0.10) 1.0) Y |445-2148-1-ND 140 6.05 11.16 15,000) 65.12/M] MMZ0603Y241C 
470 0.05 | 1.8 445-2149-1-ND 1.40 6.05 11.16 [15,000] 65.12/M| MMZ0603Y471C 
MMZ1005 Series — 0402 Size 
80 0.45 | 0.2 445-3335-1-ND 57 = 2.47 ~— 4.57 |10,000} 27.00/M|MMZ1005B800C 
120 0.40 | 0.25) B |445-3336-1-ND 57 = 2.47 ~~ 4.57 |10,000} 27.00/M|MMZ1005B121C 
600 0.20 | 0.85 445-3337-1-ND 57 2.47 4.57 {10,000} 27.00/M|MMZ1005B601C 
10 0.50 | 0.1 445-3338-1-ND§ 57 = 2.47 ~~ 4.57 |10,000} 27.00/M|MMZ1005D100C 
22 0.40 | 0.2 445-3339-1-ND 57 = 2.47 ~~ 4.57 |10,000} 27.00/M| MMZ1005D220C 
33 0.40 | 0.35 445-3340-1-ND 57 = 2.47 ~~ 4.57 |10,000} 27.00/M| MMZ1005D330C 
68 0.40) 0.55) 9 |445-3341-1-ND 57 = 2.47 ~— 4.57 |10,000} 27.00/M| MMZ1005D680C 
120 0.35 | 0.75 445-3342-1-ND 57 2.47 4.57 |10,000} 27.00/M| MMZ1005D121C 
240 0.20) 1.2 445-3343-1-ND 57 = 2.47 ~~ 4.57 |10,000} 27.00/M| MMZ1005D241C 


Imp. 1 | Rdc Cut Tape 
100MHz | Max. |Max.] Mate-| Digi-Key Pricing Tape and Reel¥ | TDK 
(0)#25% | (A) | (Q) | rial |Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
33 0.20] 0.6 445-3344-1-ND 57 2.47 = 4.57 |10,000) 27.00/M | MMZ1005F330C 
47 0.10) 0.8] F |445-3345-1-ND 57 247 4.57 |10,000) 27.00/M| MMZ1005F470C 
56 0.10 | 0.8 445-3346-1-ND 57 2.47 4.57 |10,000| _27.00/M| MMZ1005F560C 
80 0.50] 0.2 445-2159-1-ND 59 2.54 4.69 10,000) 27.37/M]MMZ1005S800C 
120 | 0.50 | 0.25 445-2160-1-ND 59 254 4,69 /10,000) 27.37/M]MMZ1005S121C 
240 | 0.40/04} S |445-2161-1-ND 59 2.54 4,69 /10,000) 27.37/M]|MMZ1005S241C 
600 | 0.30] 0.6 445-2162-1-ND 59 2.54 4.69 /10,000) 27.37/M|MMZ1005S601C 
1000_| 0.20 | 1.0 445-2163-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000|_27.37/M|MMZ1005S102C 
40 0.55 | 0.12 445-2150-1-ND 59 2.54 4.69 10,000) 27.37/M]MMZ1005Y400C 
80 0.45 | 0.17 445-2151-1-ND 59 254 4.69 |10,000| 27.37/M|MMZ1005Y800C 
120 | 0.40 | 0.21 445-2152-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000] 27.37/M|MMZ1005Y121C 
240 | 0.30 | 0.33 445-2153-1-ND 59 254 4.69 |10,000] 27.37/M|MMZ1005Y241C 
300 | 0.25/0.38) Y |445-2154-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000] 27.37/M | MMZ1005Y301C 
470 | 0.25] 0.5 445-2155-1-ND 59 2.54 4.69 /10,000) 27.37/M|MMZ1005Y471C 
600 | 0.25 | 0.56 445-2156-1-ND 59 2.54 4.69 /10,000) 27.37/M]MMZ1005Y601C 
1000 | 0.20 | 0.74 445-2157-1-ND 59 2.54 4.69 /10,000) 27.37/M]MMZ1005Y102C 
1500 | 0.10 | 1.15 445-2158-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000] 27.37/M|MMZ1005Y152C 
MPZ1005 Series — 0402 Size 
10 2.0 | .045 445-2978-1-ND 60 2.62 4.83 |10,000] 28.00/M | MPZ1005S100C 
30 1.7 |.050} 5 |445-2979-1-ND 60 2.62 4.83 |10,000] 28.00/M | MPZ1005S300C 
60 1.5 |.075 445-2980-1-ND 60 2.62 4.83 |10,000] 28.00/M | MPZ1005S600C 
120 1.2 | .090 445-2981-1-ND 60 2.62 4.83 |10,000] 28.00/M | MPZ1005S121C 
MMZ1608 Series — 0603 Size 
15 1.5 | 0.05 445-2180-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MMZ1608R150A 
30 1.5 | 0.05 445-2181-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MMZ1608R300A 
60 0.8 | 0.1 445-2182-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R600A 
120 0.5 0.18} R |445-2170-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MMZ1608R121A 
300 0.5 | 0.25 445-2171-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R301A 
600 0.5 | 0.4 445-1547-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R601A 
1000 | 0.4 | 0.5 445-1548-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R102A 
40 0.6 | 0.1 445-2183-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S400A 
80 0.5 |0.15 445-2172-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S800A 
120 0.5 | 0.2 445-2173-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S121A 
180 0.5 | 0.2} S |445-2174-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S181A 
300 0.5 | 0.3 445-2175-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S301A 
600 0.5 | 0.4 445-1549-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S601A 
1000 | 0.4 | 0.5 445-1550-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S102A 
15 1.5 | 0.05 445-2184-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y150B 
30 1.5 | 0.05 445-2185-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y300B 
60 0.5 |0.15 445-2186-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y600B 
120 05) 02} y |445-2176-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y121B 
300 0.5 | 0.3 445-2177-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y301B 
600 0.5 | 0.4 445-1551-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y601B 
1000 | 0.4 | 0.5 445-1552-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y102B 
1500 | 0.3 | 0.6 445-1553-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y152B 
1500 | 0.3] 1.0| , [445-2178-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608A152E 
2500 | 0.2 | 0.8 445-2179-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608A252B 
80 0.5 | 0.4 445-2167-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608D800B 
120 04 ]05} D |445-2168-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608D121B 
300 0.3 | 07 445-2169-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 |_24.56/M | MMZ1608D301B 
MMZ1608.-C Series — 0603 Size 
120 0.6 | 0.15 445-2164-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608B121C 
300 0.5 |0.25} B |445-2165-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608B301C 
600 0.5 | 0.4 445-2166-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608B601C 
MPZ1608 Series — 0603 Size 
30 5.0 | 0.01 445-1562-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S300A 
60 3.5 | 0.02 445-1563-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S600A 
100 3.0 |0.03] S$ |445-1564-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MPZ1608S101A 
220 2.0 | 0.05 445-1565-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S221A 
600 1.0 |0.15 445-2205-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S601A 
390 1.2 | .12 | R_ [445-2982-1-ND 542.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608R391A 
60 2.3 | 03 445-2983-1-ND 54 2.36 = 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608Y600B 
100 2.0 | 05} Y |445-2984-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608Y101B 
150 1.8 | .07 445-2985-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608Y151B 
30 1.8 | .07 445-2986-1-ND 54 2.36 = 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608D300B 
60 1.2 | .12| D )445-2987-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608D600B 
100 1.0 | .15 445-2988-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608D101B 
MMZ2012 Series — 0805 Size 
15 1.5 | 0.05 445-2198-1-ND 67 =©2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M|MMZ2012R150A 
30 1.5 | 0.05 445-2199-1-ND 67 =©2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012R300A 
60 1.0 | 0.1 445-2200-1-ND 67 =2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012R600A 
120 0.8 |0.12} R |445-2190-1-ND 67 = =2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M|MMZ2012R121A 
300 0.6 | 0.15 445-2191-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M|MMZ2012R301A 
600 0.5 | 0.2 445-1554-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M|MMZ2012R601A 
1000 | 0.5 | 0.3 445-1555-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012R102A 
40 1.0 | 0.1 445-2201-1-ND 67 =©2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S400A 
80 0.8 | 0.1 445-2192-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S800A 
120 0.8 | 0.15 445-2193-1-ND 67 =2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S121A 
180 0.6 |0.15} S |445-2194-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S181A 
300 0.6 | 0.2 445-2195-1-ND 67 «2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S301A 
600 0.5 | 0.3 445-1556-1-ND 67 289 5.34} 4,000 | 31.15/M|MMZ2012S601A 
1000 | 0.5 | 0.35 445-1557-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012S102A 
15 1.5 | 0.05 445-2202-1-ND 67 = 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y150B 
30 1.5 | 0.05 445-2203-1-ND 67 =2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y300B 
60 1.0 | 0.1 445-2204-1-ND 67 = =©2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y600B 
120 0.8 | 0.12 445-2196-1-ND 67 = =2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y121B 
300 0.6 |0.15} Y |445-2197-1-ND 67 «2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y301B 
600 0.5 | 0.2 445-1558-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M|MMZ2012Y601B 
1000 | 0.5 | 0.3 445-1559-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y102B 
1500 | 0.5 | 0.4 445-1560-1-ND 67 = =2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M|MMZ2012Y152B 
2000 | 04 | 0.5 445-1561-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012Y202B 
80 0.5 | 0.3 445-2187-1-ND 67 =2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012D800B 
120 0.5] 0.3} D |445-2188-1-ND 67 «2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MMZ2012D121B 
300 0.4 | 0.5 445-2189-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MMZ2012D301B 
MPZ2012 Series — 0805 Size 
30 5.0 | 0.01 445-1566-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S300A 
100 4.0 | 0.02 445-1567-1-ND 67 =2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MPZ2012S101A 
220 3.0 |0.04) S |445-1568-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M| MPZ2012S221A 
330 2.5 | 0.05 445-1569-1-ND 67 «2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MPZ2012S331A 
600 2.0 | 0.1 445-2206-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S601A 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


§ Impedance tolerance is +50. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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3-Terminal Filters for Signal Line and 
DC Power Line / SMD — AcF and ACH Series 


Digi@Reel” 


Features: * The ACF and ACH series are T-type EMC filters incorporating ferrite chip beads and multilayer ceramic chip 
capacitors. * The external structure consists entirely of ferrite, enabling these parts to achieve superior attenuation 
characteristics despite their extremely compact dimensions. * Because they can be mounted on edge, the ACF and ACH 


series are ideal for high-density circuit configurations. 


Fig. 1 — ACF321825, ACF451832, ACH3218 and 
ACH4518 Series 


Resist 


Fig. 2— ACH32C Series 


Dimensions in mm 


[) Land Pattern 


2 
No Polarity 


Dimensions (mm) 


Series 


Bi; C|W| a/b 


ACF321825 


-35/ 0.3/1.8 | 1.4/2.2 


ACF451832 


-35] 0.41.8 |1.75) 3.5 


ACH3218 


-35/ 0.3/1.8 | 1.4/2.2 


ACH4518 


-35] 0.4/1.8 |1.75] 3.5 


Attenuation| | Rdc Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* TDK 
(MHz) Max.| (A) | (0) | PartNo. 1 10 50 1,000 | Part No. 
35 2 0.04 445-2119-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-682-TD01 
40 2 0.04 | 445-2120-1-ND 61 5.26 24.27 = ACH4518-472-TD01 
50 2 0.04 445-2121-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACH4518-332-TD01 
60 2 0.04 | 445-2122-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-222-TD01 
75 2 0.04 | 445-2123-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-152-TD01 
90 2 0.04 | 445-2124-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-102-TD01 
105 2 0.04 | 445-2125-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-681-TD01 
125 2 0.04 | 445-2126-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-471-TD01 
150 2 0.04 445-2127-1-ND 61 6.26 24.27 283.00 ACH4518-331-TD01 
190 2 0.04 | 445-2128-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-221-TD01 
230 2 | 0.04 | 445-2129-1-ND 61 526 24.27 —~_| ACH4518-151-TD01 
280 2 0.04 | 445-2130-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-101-TD01 
340 2 0.04 | 445-2131-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACH4518-680-TD01 
410 2 0.04 445-2132-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-470-TD01 
500 2 0.04 445-2133-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACH4518-330-TD01 
600 2 0.04 | 445-2134-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-220-TD01 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Guaranteed Tape 
Frequency |Guaranteed| | | Rdc Cut Tape and Reel 
Bandwidth Attenuation | Max.| Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | TDK 
(MHz) (dB) | (A) |(mq) | Part No. 110 50 | 2,000 | PartNo. 
Fig. 2 — ACH32C Series, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
3.5 ~ 150 25 6 2 445-2998-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-104-T 
10 ~ 300 -25 6 2 445-2997-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-333-T 
30 ~ 300 -25 6 2 445-2996-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-103-T 
55 ~ 300 -25 6 2 445-2995-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-222-T 
100 ~ 500 25 6 2 445-2994-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-102-T 
200 ~ 800 -25 6 2 445-2993-1-ND 6 =4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-331-T 
450 ~ 1300 -20 6 2 445-2992-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-101-T 
650 ~ 2500 15 6 2 445-2991-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-470-T 
1300 ~ 2500 15 6 2 445-2990-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-220-T 
2000 ~ 5500 15 6 2 445-2989-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-100-T 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Attenuation | 1 Rde Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Max.) Max. | Digi-Key Pricing Pricing* TDK a ‘a = 
(MHz) Max. | (A) | (0) | PartNo. 1 10 50 1,000 _| Part No. 3-Terminal Filters for Digi@Reel’ 
Fig. 1 — ACF321825 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C « « 
7 03 | 0.15 | 445-2059-1-ND 51 438 2022] 235.95 | ACF321825-223-TDO1 Signal Line / SMD — meEm2012T Series 
27 0.3 | 0.15 | 445-2060-1-ND 51 4.38 = 20.22 235.95 | ACF321825-103-TD01 
37 03 | 0.15 445-2061-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACF321825-682-TD01 Features: * Multilayer chip EMC filter utilizing a T-type circuit * Entirely monolithic structure results in high reliability 
45 03 | 0.15 445-2062-1-ND 54 438 20.22 235.95 ACF321825-472-TDO1 * Due to closed magnetic circuit architecture, high-density installation becomes possible and crosstalk generation is pre- 
55 03 | 015 445-2063-1-ND 51 438 20.29 935,95 ACF321825-332-TDO1 vented bs Steep attenuation characteristic blot. Highly effective noise suppression * Covers a wide range of frequencies 
65 | 03 | 0.45 | 445-2064-1-ND 51 4.38 20.22| 235.95 | ACF321825-222-TD01 * Operating Temperature Range: -40°G ~ 85°C Dimensions in mm 
80 0.3 | 0.15 | 445-2065-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-152-TDO1 
100 0.3 | 0.15 | 445-2066-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-102-TDO1 Pad Layout for 
120 0.3 | 0.15 | 445-2067-1-ND 51 438 20.22 235.95 | ACF321825-681-TDO1 Fig. 1 and Fig. 2 
145 0.3 | 0.15 | 445-2068-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-471-TDO1 
165 0.3 | 0.15 | 445-2069-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-331-TDO1 
200 0.3 | 0.15 | 445-2070-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-221-TDO1 
240 0.3 | 0.15 | 445-2071-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACF321825-151-TDO1 
300 0.3 | 0.15 | 445-2072-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-101-TDO1 
370 0.3 | 0.15 | 445-2073-1-ND 51 4.38 = 20.22 235.95 | ACF321825-680-TD01 facie 
450 0.3 | 0.15 | 445-2074-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-470-TDO1 P 
530 0.3 | 0.15 | 445-2075-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-330-TD01 Inductor, 
650 0.3 | 0.15 | 445-2076-1-ND 51 4.38 20,22 235.95 | ACF321825-220-TD01 ar nee 
Fig. 1 — ACF451832 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C In/Out Gnd Out/In 
12 0.3] 0.15 | 445-2077-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACF451832-333-TDO1 
15 0.3 | 0.15 | 445-2078-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-223-TDO1 
18 03 | 0.15 | 445-2079-1-ND 61 5.26 2427) 283.15 | ACF451832-153-TDO1 Cutoff} to} Cut Tape 
23 03 | 0.15 | 445-2080-1-ND 61 5.26 24.27| 283.15 | ACF451832-103-TD01 __ | Freq. | Max. | Digi-Key Pricing Tape and Reel_| TDK 
35 0.3 | 0.15 | 445-2081-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-682-TDO1 Fig. | (MHz) | (A) _| Part No. 1 10 50 | Qty. | Pricing» | Part No. 
40 0.3 | 0.15 | 445-2082-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-472-TD01 10 | 0.1 | 445-2135-1-ND 26 © 2.28 10.52 ]1,000] 122.69 | MEM2012T10RO 
50 0.3 | 0.15 | 445-2083-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-332-TDO1 25 | 0.15 | 445-2136-1-ND 26 © 2.28» 10.52 | 1,000] 122.69 | MEM2012T25RO 
60 0.3 | 0.15 | 445-2084-1-ND 61 = 5.26 = 24.27 283.15 | ACF451832-222-TD01 1] 50 | 0.15 | 445-2137-1-ND 26 © 2.28» 10.52] 1,000 122.69 | MEM2012T50RO 
75 0.3 | 0.15 | 445-2085-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-152-TDO1 75 | 0.25 | 445-2138-1-ND 51 4.38 20.22 | 1,000 | 235.95 | MEM2012T75RO 
90 0.3 | 0.15 | 445-2086-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACF451832-102-TD01 100_| 0.25 | 445-2139-1-ND 26 2.28 10.52 |1,000| _122.69 | MEM2012T101R 
105 03 | 015 | 445-2087-1-ND 61 526. 24.27 283.15 ACF451832-681-1D01 25 0.1 | 445-3357-1-ND 25 217 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T25ROTOS1 
9088-1 -AT4- 35 | 0.1 | 445-3358-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T35ROTOS1 
tea He a eae a oe aioe oe Peete a 2 | 50 | 0.1 | 445-3359-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T50ROTOS1 
190 03 | 015 | 445-2090-1-ND 61 526 2497 783.15 | ACF451832-221-TD01 100 | 0.25 | 445-3360-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T101RTOS1 
930 o3 | ots | 442001t-ND 61 «526-2497 98315 | ACF451832-161-TDOt 200 | 0.25 | 445-3361-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T201RTOS1 
280 0.3 | 0.15 | 445-2092-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-101-TD01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
340 0.3 | 0.15 | 445-2093-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-680-TD01 
410 0.3 | 0.15 | 445-2094-1-ND 61 «= 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-470-TDO1 7 . 
500 0.3 | 0.15 | 445-2095-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-330-TDO1 a i iD ® 
600 0.3 | 0.15 | 445-2096-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACF451832-220-TDO1 3 ‘Terminal Filters for Digi Reel 
Fig. 1 — ACH3218 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C Sig nal Line if SM D — MEM2012D Series Sa eee 
17 1.5 | 0.06 | 445-2097-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-223-TD01 
27 1.5 | 0.06 445-2098-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-103-TD01 This chip type EMC filter eliminates the noise component from 
37 1.5 | 0.06 | 445-2099-1-ND Al 4.38 20.22 235.95 ACH3218-682-TDO1 a communication line. This noise component can be eliminated 
45 1.5 | 0.06 | 445-2100-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-472-TD01 by inserting these products in series with the communication 
55 1.5 | 0.06 | 445-2101-1-ND 51-438 20.22 235.95 _| ACH3218-332-TD01 line. In comparison to earlier multilayer chip EMC filters, signal 
65 15 | 0.06 | 445-2102-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 | ACH3218-222-TDO1 wave-form distortion is low after the signal has passed through 
80 | 1.5 | 0.06 | 445-2103-1-ND 51 4.38 © 20.22 | 235.95 | ACH3218-152-TD01 the filter. Therefore this filter can'be used for high speed pulse 
too =| 15) 0.06 | 445-2104-1-ND 51 438 20.22] 235.95 | ACH3218-102-TDO1 signal circuits and wide band analog RGB circutts. 
120 1.5 | 0.06 | 445-2105-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-681-TD01 Features: * Small size * Steep attenuation characteristic 
145 1.5 | 0.06 | 445-2106-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACH3218-471-TDO1 * Low distortion of signal after passing through filter * Capable 
165 15 | 0.06 | 445-2107-1-ND 51 438 20.22 235.95 | ACH3218-331-TD01 of reflow soldering 
200 15 | 0.06 | 445-2108-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-221-TDO1 Applications: *PCs_*CRTs *LC display panels * Printers 
240 1.5 | 0.06 | 445-2109-1-ND 51 4.38 20.22 236.00 | ACH3218-151-TD01 * Game machines * DVD equipment 
300 1.5 | 0.06 445-2110-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-101-TDO1 Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
370 1.5 | 0.06 | 445-2111-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACH3218-680-TD01 
450 15 | 0.06 | 445-2112-1-ND 51 438 20.22 235.95 | ACH3218-470-TD01 Cut-off fl Cut Tape Tape and Reel 
530 1.5 | 0.06 | 445-2113-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACH3218-330-TD01 Frequency] Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK 
650 15 | 0.06 | 445-2114-1-ND 51 4.38 _ 20.22 —__| ACH3218-220-TD01 (MHz) (a) | Part No. 1 10 50 4,000 Part No. 
Fig. 1 — ACH4518 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 200 0.2 | 445-3353-1-ND 33° «289 ~©13.34 | 156.00/M | MEM2012D201R 
12 2 | 0.04 | 445-2115-1-ND 615.26 = 24.27 283.15 | ACH4518-333-TD01 300 0.2 | 445-3354-1-ND 33 2.89 13.34 | 156.00/M | MEM2012D301R 
15 2 | 0.04 | 445-2116-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-223-TD01 400 0.2 | 445-3355-1-ND 33 2.89 13.34 | 156.00/M | MEM2012D401R 
18 2 | 0.04 | 445-2117-1-ND 61 «5.26 24.97 283.15 | ACH4518-153-TD01 500 0.2 | 445-3356-1-ND 332.89 13.34 | 156.00/M__| MEM2012D501R 
23 2 | 0.04 | 445-2118-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACH4518-103-TD01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 1525 


ATDK Common Mode Choke Digi®Reel” 


: : Coils for Signal Line / SMD — 2uys Series 
3-Terminal Filters for Digi®Reel® Festus 
Wide-Band / SMD — MEM2012P Series quality signals 


A common mode filter for distortion-free noise removal from transmitted signals. Optimized for transmission of high 
¢ Best filter for countering the common mode noise resulting from data signal processing by PCs, phone equipment, etc 
Features: ; , Di faut + Due to a maximum current tolerance of 5A, can also be used to counter power line noise 
* Multilayer chip EMC filter that is small and low- imenstonsiinimm * The ZJYS81R5-2PL is a high inductance common mode filter designed to use with a CAN-BUS 


profile due to the use of a n-type circuit » Entirely 7 
HA Jee 


monolithic structure results in high reliability 
* Due to closed magnetic circuit architecture, 


Fig. 1 — ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL 


high-density installation becomes possible, = (0) KR 
and crosstalk generation is prevented. * Steep IN/OUT GND OUT/IN 43 
attenuation characteristic plot, highly effective 1+0.4 C | 
noise suppression * Covers a wide range of YF 
frequencies » n-type circuit with 1 coil / 2 cap- GND H 2 
acitors construction — —= q 2 
Applications: ! i 
Computers * Computer peripherals »* VCRs IN OUT | | 
°TVs *Car audio equipment ¢ Printers *Game =e zee! "awl 
machines GND 3 1.6 
Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Cut-off ] Cut Tape Tape and Reel 
Frequency| Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK 
(MHz) (A) | Part No. 1 10 50 4,000 Part No. 
10 0.2 445-3362-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P10R0 
25; 0.2 445-3363-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P25R0 
50 0.2 | 445-3364-1-ND 33° 289 = 13.34 | 156.00/M | MEM2012P50RO Fig. 2— ZJYS51R5-4P, -M4PA 
75 0.2 445-3365-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P75R0 
100 0.2 445-3366-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P101R 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


3-Terminal Filters for Digi Reel” 
Wide-Band / SMD — mMEm2012TC Series 


Features: * Multilayer chip EMC filter utilizing 
a T-type circuit * Entirely monolithic structure 
results in high reliability * Due to closed magnetic 
circuit architecture, high-density installation 
becomes possible, and crosstalk generation is 
prevented » Steep attenuation characteristic plot. 
Highly effective noise suppression »* Covers a 
wide range of frequencies * Combines a bead 
inductor with a through-type capacitor 


Applications: * Computer and computer 
peripherals * VCRs *TVs Car audio equipment ; 
Printers * Game machines el0.4 


ZJYS51R5-4P 


Dimensions in mm 


IN/_ GND OUT/ 
OUT IN 


110.2 


Fig. 3 — ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C L1L2 

Cap. i] Cut Tape Tape and Reel H 
(pF) Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK ie 

+30% | (mA) | PartNo. 1 10 50 4,000 Part No. +06 +t 
10 1 445-3367-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC100 
22 1 445-3368-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC220 
47 1 445-3369-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC470 

100 1 445-3370-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC101 

150 1 445-3371-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC151 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


3-Terminal Filters for Digi®Reel” 
Wide-Band / SMD — meEm2012W Series 


These SMD Type 3-terminal filters are used for 
elimination of high frequency noise from signal 
lines. Due to a higher cutoff frequency than earlier 
SMD type 3-terminal filters and steep attenuation 
characteristics, these filters are effective for 


Dimensions - mm 
A B c D G TDK 
Fig. |(Max.) | (Max.) | (Max.) | (Max.)|  E F (Max.) H Part No. 


1 | 55 | 686 | 457 | 5.08 | 1.3 | 2.54 9 0.25 | ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL 
2/105 | 686 | 457 | 508 | 13 | 2.54 9 0.25 | ZJYS51R5-4P, -M4PA 
3 6 7A 45 5 1.3) 2.54 9 0.25 | ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 


Dimensions in mm 


elimination of a high level of high frequency noise. i IN/ GND IN/ Minimum | Rated Cut Tape 
OUT OUT Impedance |Current] Digi-Key Price Each Tape and Reel* | TDK 
Features: (MHz) 1(A) | Part No. 1 10 50 | Qty. Pricing | Part No. 


© Small size * Entirely monolithic architecture 


Fig. 1 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 


Applications: 

*PCs «Liquid crystal panels «Printers * Game 
machines «Cellular phones » Digital video 
cameras 


200 (20 ~ 300) 2 445-2219-1-ND 1.31 1.14 1.06 | 1,500} 613.48/M | ZJYS51R5-2PT-01 


200 (20 ~ 300) 2 445-2220-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 1,500} 707.86/M | ZJYS51R5-2PBT-01 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 200 (20 ~ 300) 2 445-2221-1-ND 1.42 1.23 1.14 | 1,500 | 660.66/M | ZJYS51R5-2PLT-01 


Fig. 2 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 


Cut-off ] Cut Tape Tape and Reel 
Frequency) Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK i en Te 

(MHz) (A) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 200 (20 ~ 300) 2. 445-2224-1-ND 2.22 1.93 1.78 | 1,000} 1038.19 | ZJYS51R5-4PT-01 
420 01 445-3372-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 MEM2012W121R 200 (20 ~ 300) | 0.5 445-2225-1-ND 2.22 1.93 1.78 |1,000] 1038.19 | ZJYS51R5-M4PAT-01 
150 0.1 |445-3373-1-ND 42 3.61 16.68 | 195.00 | MEM2012W151R Fig. 3 — 80V, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
180 0.1 445-3374-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 MEM2012W181R 
210 01 | 445-3975-1-ND 42 361 1668 | 195.00 | MEMeot12we11R 600 (10~100)} 0.5 | 445-2222-1-ND 152 1.32 1.22 | 1,500) 707.86/M |ZJYS81R5-2PL25T-GO1 
240 0.1 | 445-3376-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 MEM2012W241R 1000 (10~100)} 0.5 | 445-2223-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 1,500] 707.86/M |ZJYS81R5-2PL51T-GO1 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1526 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AT DK Common Mode Choke Coils for DC Power and Signal Line / SMD 


Features: ¢ A chip-type common mode filter for large current applications * Common mode impedance surpasses 80 ~ 10000 at 100MHz * Noise is greatly suppressed » Height and size have been 


considered, resulting in a compact and light weight choke coil » Applicable for the miniaturization required to reduce the size and weight of portable equipment 


ae 


0. 


75 0.75 


Digi@Reel° 


Oo coos 
pala laale 


T (mm) TDK 
Fig. (mm) (mm) Max. (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Type (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. Family 
2 3.2 25 2.3 0.7 0.65 15 1.6 14 14 ACM3225-xxx-2P 
45 3.2 3.0 1 1 1.8 2.3 ALZ5 14 ACM4532-xxx-2P 
7.0 6.0 3.5 _ _ 15 1.5 15 4.0 2.2 2.5 4.0 1.5 1.5 ACM7060-xxx-2PL 
4 9.0 7.0 45 _— =_ 15 2.0 15 6.0 29 2.5 6.0 15 2.0 ACM9070-701-2PL 
12.0 11.0 6.0 _ - 2.7 2.5 23 74 3.8 3.2 7.6 27 25 ACM1211-xxx-2PL 
15.0 13.0 6.0 _- - 2.7 3.8 2.3 10.4 3.8 3.3 10.4 27 3.8 ACM1513-551-2PL 
Typical Max. DC Max. Rated Cut Tape 2 
Impedance @ | Resistance Current No. of Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
Fig. | 100MHz (0) (0) Ide (A) Lines Part No. 1 10 50 ty. Pricing Part No. 
ACM Series 
90 0.19 0.4 2 445-2207-1-ND 57 50 AG 2,000 264.27/M | ACM2012-900-2P-T 
1 120 0.22 0.37 2 445-2208-1-ND 57 50 AG 2,000 264.27/M | ACM2012-121-2P-T000 
200 0.25 0.35 2 445-2209-1-ND 57 50 AG 2,000 264.27/M | ACM2012-201-2P-T000 
360 0.5 0.22 2 445-2210-1-ND 57 50 6 2,000 264.27/M_ | ACM2012-361-2P-T000 
80 0.15 0.4 2 445-2030-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-800-2P-T001 
270 0.3 0.3 2 445-2032-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-271-2P-T001 
2 1000 0.5 0.2 2 445-2033-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-102-2P-T001 
600 0.2 1.0 2 445-2035-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-601-2P-T001 
600 0.1 15 2 445-2036-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-601-2P-T001 
800 0.1 1.0 2 445-2037-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-801-2P-T001 
3 1000 0.6 0.2 3 445-2034-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-102-3P 
300 0.01 5 2 445-2214-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-301-2PL-TL 
700 0.015 4 2 445-2215-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-701-2PL-TL 
4 700 0.01 5 2 445-2216-1-ND 1.58 1.37 1.27 800 588.94 | ACM9070-701-2PL-TL 
700 0.006 8 2 445-2212-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-701-2PL-TL 
1000 0.014 6 2 445-2213-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-102-2PL-TL 
550 0.004 10 2 445-2211-1-ND 2.63 2.28 2.11 500 613.48 | ACM1513-551-2PL-TL 
300 0.35 0.4 2 445-2966-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-301-2P 
5 450 0.4 0.35 2 445-2967-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-451-2P 
600 0.45 0.3 2 445-2968-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-601-2P-T 
1000 0.9 0.2 2 445-2969-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-102-2P 
TCM Series 
65 15 0.10 2 445-2970-1-ND 58 61 A7 4,000 272.00/M | TCM1210-650-2P 
6 90 1.75 0.10 2: 445-2971-1-ND 58 61 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-900-2P-T 
200 27 0.10 2 445-2972-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-201-2P-T 
300 3.5 0.05 2 445-2973-1-ND 58 51 AZ 4,000 272.00/M_| TCM1210-301-2P-T 
65 15 0.10 4 445-2974-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-650-4P 
7 100 15 0.10 4 445-2975-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-101-4P-T 
200 2.0 0.10 4 445-2976-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-201-4P-T 
260 5.0 0.04 4 445-2977-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-261-4P-T 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Clamp Filters for Cable 


i 


Fete. 


Fig. 1 — ZCAT Type 


Applicable Cable 


Features: * Unique plastic case ensures simple, convenient installation and includes a self-holding mechanism to prevent slippage on cables ¢ Ferrite core provides A 
excellent absorption of high-frequency EMC * Highly effective as countermeasure against common mode EMC without adverse effect on signal quality * Large core B 
size prevents saturation during large signal surges iC] 
Minimum Outer Cable 
Dimensions (mm) Impedance @ Diameter Case | Digi-Key Price Each TOK 
Fig. | A B | eC | OD E 50 ~ 500MHz (0) (mm) Color | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
ZCAT Type - 
22 | 18 |7 ) 15 = 35 7 Max. Gray | 445-2040-ND 1.09 90 78.70 | ZCAT1518-0730 Fig. 2— ZCAT-A Type 
22 18 | 7 15 - 35 7 Max. Black | 445-2041-ND 1.09 90 78 .70 | ZCAT1518-0730-BK 
21 7 | 9 20 - 35 9 Max. Gray | 445-2044-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930 
21 7 | 9 20 - 35 9 Max. Black | 445-2045-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930-BK +—A 
1 36 32_ | 11 | 20.5 - 50 11 Max. Gray | 445-2048-ND 1.16 96 83 75 | ZCAT2132-1130 | » B—~ 
36 32>) 11 | 205 = 50 TT Max. Black | 445-2049-ND 1.16 96 83 75 | ZCAT2132-1130-BK 
39 34 | 13 | 30 - 100 13 Max. Gray | 445-2054-ND 2:55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330 
39 34 | 13 | 30 - 100 13 Max. Black | 445-2055-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330-BK 
ZCAT-A Type 
25 20 | 5 | 128 | 11.2 50 3~5 Gray | 445-2038-ND Wa) 60 51 46 | ZCAT1325-0530A 
25 20 | 5 | 128 | 11.2 50 3~5 Black | 445-2039-ND 1 60 51 A6 | ZCAT1325-0530A-BK 
30 23°) 7 | 165 15 50 4~7 Gray | 445-2042-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT1730-0730A 
30 23°) 7 | 16.5 15 50 4-7 Black | 445-2043-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT1730-0730A-BK 
35 28 | 9 | 195 | 17.4 80 6~9 Gray | 445-2046-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT2035-0930A 
2 7°35 28°) 9 | 195 | 174 80 6-9 Black | 445-2047-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT2035-0930A-BK 
35 28 | 10 | 21.5 20 80 8~10 Gray | 445-2050-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A 
35 28 | 10 | 21.5 20 80 8~10 Black | 445-2051-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A-BK 
36 29 | 13 | 23.5 22 50 10~13 Gray | 445-2052-ND 2.04 1.69 146 1.31 | ZCAT2436-1330A 
36 29 | 13 | 23.5 22 50 10 ~13 Black | 445-2053-ND 2.04 1.69 146 1.31 | ZCAT2436-1330A-BK 
ZCAT-D Type 
3 | 45.5 | 24.5 | 34 | 12 - 35 26 Conductor Flat | Black | 445-2057-ND 4.07 3.38 291 262 | ZCAT4625-3430D-BK 
67.5 | 18.5 | 52 | 16 - 35 40 Conductor Flat | Black | 445-2058-ND 6.79 5.63 485 4.37 | ZCAT6819-5230D-BK 


Thickness 1.3mm Max. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN Highc t SMT Ferrite Chip Bead oes mm 
Ig urren errite Ip BeAadS | Sse cote) 1 W T e 
. FBMH Series 
Peskuree: ; : / ates ss 0603 | 1620.1 | 0.8201 | 0820.1 | 0.32015 
¢ Large withstanding voltage * Resistance to high energy ¢ High reliability @®Reel 0805 2.0+0.2 | 1.25+0.2 | 0.85+0.2 | 0.5+0.3 
‘Apsileations: 0806 «| 2.0+0.2 | 1.6+0.2 | 1.620.2 | 0520.3 
PP : 1206 [-3.220.3 | 1.60.2 | 1.60.2 | 0.5203 
* Automotive * Computer Peripherals ° Differential transmission line on USB and similar products » Mobile devices which require Cae 1210 3.2+0.3 | 2.5+0.3 | 2540.3 | 0.5+0.3 
lower power consumption ¢ Provides waveform correction of digital signals and high frequency noise countermeasures in various L 1806 | 4.5+0.3 | 1.6+0.2 | 1.6+0.2 | 0.50.3 
types of digital equipment » Works well with power line radiated and conducted noise 1810 4520.4 | 2.5%0.3 | 2540.3 | 0.9406 
b> 1812 | 45x04 | 3.2403 | 3.2203 | 0.906 
Taiyo Yuden’s Type Breakout: T FBMJ Series 
HS: For Broadband applications a 0603 1.6+0.2 | 0.8+0.2 | 0.8+0.2 | 0.3+0.2 
oer > 0805 =| 2.0+0.2 | 1.25+0.2 | 0.850.2 | 0.50.3 
* HM: For upper MHz range applications < Ww 1206 [-3.2+0.3 | 1.60.2 | 1.120.2 | 0.540.3 
¢ HL: For GHz range applications e > 1806 4.5+0.3 | 1.6+0.2 | 1140.2 | 0.5+0.3 
Impedence Maximum Maximum DC. 
Size (Q) @ Rated Resistance Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code |_ Type 100MHz Current (A) (Q) 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FBMH Series 
HL 30 2.5 0.028 587-1733-1-ND 71 5.70 21.38 587-1733-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL300-T 
HM 47 3.5 0.020 587-1743-1-ND 71 5.70 21.38 587-1743-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM470-T 
HL 60 1.8 0.045 587-1736-1-ND 71 5.70 21.38 587-1736-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL600-T 
HM 60 3.0 0.025 587-1745-1-ND 71 5.70 21.38 587-1745-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM600-T 
HM 100 2.0 0.035 587-1738-1-ND ail 5.70 21.38 587-1738-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM101-T 
HL 120 19) 0.130 587-1731-1-ND Ff 5.70 21.38 587-1731-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL121-T 
HM 150 2.0 0.050 587-1740-1-ND 71 5.70 21.38 587-1740-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM151-T 
0603 HL 220 7 0.170 587-1732-1-ND PY fal 5.70 21.38 587-1732-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL221-T 
HM 220 1.5 0.070 587-1741-1-ND 71 5.70 21.38 587-1741-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM221-T 
HL 330 6 0.210 587-1734-1-ND 71 5.70 21.38 587-1734-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL331-T 
HM 330 i) 0.130 587-1742-1-ND 71 5.70 21.38 587-1742-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM331-T 
HL 470 5 0.350 587-1735-1-ND 71 5.70 21.38 587-1735-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL471-T 
HM 470 Tg 0.150 587-1744-1-ND 71 5.70 21.38 587-1744-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM471-T 
HL 600 4 0.45 587-1737-1-ND 71 5.70 21.38 587-1737-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL601-T 
HM 600 ie 0.170 587-1746-1-ND PY fal 5.70 21.38 587-1746-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM601-T 
HM 1000 3 0.350 587-1739-1-ND 71 5.70 21.38 587-1739-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM102-T 
HM 80 27 0.025 587-1750-1-ND 94 7.50 28.13 587-1750-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM800-T 
0805 HM 120 2.5 0.032 587-1747-1-ND 94 7.50 28.13 587-1747-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM121-T 
HM 220 2.0 0.060 587-1748-1-ND 94 7.50 28.13 587-1748-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM221-T 
HM 330 1.8 0.080 587-1749-1-ND 94 7.50 28.13 587-1749-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM331-T 
0806 HM 250 2.0 0.050 587-1751-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1751-2-ND 2,000 53.00/M FBMH2016HM251NT 
1206 HM 500 2.0 0.070 587-1752-1-ND 1.88 15.00 56.25 587-1752-2-ND 2,000 88.00/M FBMH3216HM501NT 
HM 600 3.0 0.042 587-1755-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1755-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM601NT 
1210 HM 1000 2.0 0.100 587-1753-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1753-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM102NT 
HM 2000 1.2 0.130 587-1754-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1754-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM202NT 
1806 HM 850 1.5 0.100 587-1756-1-ND 3.75 30.00 112.50 587-1756-2-ND 2,000 175.00/M FBMH4516HM851NT 
4810 HM 1000 3.0 0.060 587-1757-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1757-2-ND 1,000 298.00 FBMH4525HM102NT 
HM 1600 2.0 0.130 587-1758-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1758-2-ND 1,000 298.00 FBMH4525HM162NT 
HM 680 4.0 0.028 587-1761-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1761-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM681-T 
1812 HM 1300 3.0 0.060 587-1759-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1759-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM132-T 
HM 2000 1.3 0.130 587-1760-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1760-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM202-T 
FBMJ Series 
0603 HM 23 4.0 0.007 587-1762-1-ND 94 7.50 28.13 587-1762-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ1608HM230NT 
HS 28 4.0 0.007 587-1763-1-ND 94 7.50 28.13 587-1763-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ1608HS280NT 
HL 8 2.0 0.010 587-1764-1-ND 15 6.00 22.50 587-1764-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HL8RONT 
HM 21 6.0 0.004 587-1765-1-ND 15 6.00 22.50 587-1765-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HM210NT 
0805 HS 25 6.0 0.004 587-1767-1-ND 75 6.00 22.50 587-1767-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HS250NT 
HM 33 4.0 0.008 587-1766-1-ND 75 6.00 22.50 587-1766-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HM330-T 
HS 42 4.0 0.008 587-1768-1-ND 75 6.00 22.50 587-1768-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HS420-T 
HM 38 6.0 0.005 587-1769-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1769-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HM380NT 
4206 HS 48 6.0 0.005 587-1771-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1771-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HS480NT 
HM 60 4.0 0.010 587-1770-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1770-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HM600-T 
HS 80 4.0 0.010 587-1772-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1772-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HS800-T 
HM 56 6.0 0.007 587-1773-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1773-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HM560NT 
4806 HS 72 6.0 0.007 587-1776-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1776-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HS720NT 
HM 90 4.0 0.014 587-1774-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1774-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HM900-T 
HS 110 4.0 0.014 587-1775-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1775-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HS111-T 


Multilayer Ferrite Chip Beads 


Features: ¢ Internal silver printed layer creates a closed circuit which acts as a magnetic shield minimizing heat generation and crosstalk * No need for > a 
grounding provides greater circuit design flexibility * Several material types and a broad range of impedance values provide noise countermeasures for L w 
various applications Ka 

Applications: * High frequency noise countermeasure in personal computers, digital cameras and other information system products ¢ For use on digital aT 

product clock lines and general signal lines * Radiated noise suppression in computer or printer interfaces and harness connectors * Noise suppression ~ 

in video and other AV products ¢ Prevents interference between circuits in cellular phones * Due to the closed internal circuit which acts as a magnetic 
shield, the TS material is extremely effective as a noise filter on LSI power supply lines where downsizing of components is needed 

Taiyo Yuden’s Type Breakout: 

* HS: Suppresses the XL component. Helps stop the reduction of the wave-form integrity. (digital wave-form overshoot, etc.) 


Dimensions - mm 


¢ HM: Increases the Z characteristic sharply above 20MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz ~ 300MHz range. Especially effective on Size Code L wW e T 

video signal lines. 0201 0.60 +0.03 | 0.30+0.03 | 0.15+0.05 | 0.3 
¢ LL: Designed as a noise countermeasure for the 200MHz ~ 500MHz range where the rise of the Z component is in the high frequency area. 0402 1.00 +0.05 | 0.50+0.05 | 0.25 +0.10 0.5 
* LM: Intended for noise suppression around 200MHz. Effectively increases attenuation. 0603 1.6 +0.15 0.8 20.15 0.3402 08 


* HW: The best material in the BK Series to suppress the XL component and stop the reduction of the wave-form integrity while maintaining attenuation in 
the high frequency area. 
* TS: Reduced DC resistance version for noise countermeasures around LSI power supplies. 


0805 (< 15000) 2.0 +0.2 1.25 +0.2 0.5 40.3 0.85 
0805 (218000) 2.0 +0.2 1.25 40.2 0.5 +0.3 1.25 


Imped- | Max. | Max. Imped- | Max. | Max. 
ance | Rated | DC Cut Tape ance Rated | DC Cut Tape 
Size (0) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden Size (0) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden 
Code | Type | 100MHz |rent (A); (0) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | Part No. Code | Type | 100MHz |rent(A)| (©) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | Part No. 
BK Series HM 240 0.2 0.80 | 587-1822-1-ND 86 3.74 | 15,000} 39.00/M | BKO603HM241-T 
LL 10 0.2 0.25 | 587-1831-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL100-T 0201 HS 240 0.2 0.65 | 587-1827-1-ND 86 3.74 | 15,000} 39.00/M | BKO603HS241-T 
HS 22 0.5 | 0.065 | 587-1826-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS220-T HM 470 0.1 1.05 | 587-1823-1-ND 86 3.74 | 15,000} 39.00/M | BKO603HM471-T 
LL 22 0.2 0.45 | 587-1832-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL220-T HS 600 0.15 | 1.20 | 587-1829-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS601-T 
HS 33 0.5 | 0.070 | 587-1828-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS330-T HS 10 1.0 0.03 | 587-1840-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HS100-T 
0201 LL 33 0.15 | 0.55 | 587-1833-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL330-T LL 10 0.5 0.11 | 587-1853-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL100-T 
LL 47 0.15 | 0.70 | 587-1834-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL470-T 0402 LL 22 0.4 0.18 | 587-1856-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL220-T 
HM 60 0.2 0.25 | 587-1824-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HM600-T HS 33 0.7 0.06 | 587-1844-1-NDt 45° 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HS330-T 
HS 80 0.2 0.40 | 587-1830-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS800-T LL 33 0.4 0.25 | 587-1858-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL330-T 
HM 120 0.2 0.40 | 587-1821-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HM121-T LL 47 0.35 | 0.33 | 587-1859-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL470-T 
HS | 120 | 02 | 045 | 587-1825-1-ND 86 _3.74 | 15,000 |_39.00/M | BKO603HS121-T_| } For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1528 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TAIYO YUDEN (“Multilayer Ferrite Chip Beads (cont) Dire’ [O& 
Imped- | Max. | Max. Imped- | Max. | Max. 
ance | Rated | DC Cut Tape ance Rated | DC Cut Tape 

Size (Q) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden Size (0) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Taiyo Yuden 

Code | Type | 100MHz |rent(A)| (Q) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | PartNo. Code | Type | 100MHz |rent(A)| (0) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | PartNo. 
HS | 68 0.7 | 0.41 | 587-1847-1-ND¢ 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK100SHS680-T tL | 680 | 0.45 | 1.0 | 587-1890-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL681-T 
HW 68 0.5 | 0.47 | 587-1852-1-NDt = 45 = 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HW680-T LM 750 0.3 0.6 | 587-1894-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LM751-T 
LL 68 0.4 | 0.31 | 587-1860-1-ND¢ 45 — 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL680-T HM | 1000 | 0.2 | 0.7 | 587-1862-1-ND 41 1.79] 4,000 | 19.00/M | BK1608HM102-T 
HS) 80 0.7 | 0.1 | 587-1820-1-ND = 451.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HS800-T HS | 1000 | 0.3 | 06 | 587-1867-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS102-T 
HM | 120 | 0.3 | 0.18 | 587-1836-1-NDt 451.95 | 10,000 _21.00m| Bk1oosHM121-T | |°6°3 | 7.) tong | 93 | 039 | 5e7-1895-1-v> 411.79 | 4,000 | 19.00/m| Bki608Ts102-7 
HS | 120) 05 | 0.2 oMeeamoig $45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK100SHS121-T um | 1500 | 0.25 | 0.75 | 587-1891-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.007 | BK1608LM152-T 
2 bs oe is Beara - ne eee es nena um | 1800 | 02 | 085 | 587-1892-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LM182-T 
it | 180 | 03 | 05 | 587-1855-1-not 45 1.95 | 10,000] 21.001m | Bkt00sLL181-7 LNA | 2500 fa ee 11-79 4,000 119. 00/M BK 6O8L 252-7 
HM | 240 | 03 | 03 | 587-1897-1-nDt 45 1.95 | 10,000 21.00 | Bk1005HM241-T He) 15) 12) 005 cea 85 2.44.) 4,000 |) 26.00 | BRATZ5HS150-7 

oaon | HS | 240 | 04 | 03 | s87-1843-1-NDF 451.95 | 10,000] 27.007 | BKT00SHS241-T fe . ee ae pines! 7 Pe bai Sead Saeed 
Hw] 240 | 04 | 0.31 | 587-1849-1-ND¢ 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HW241-T : ; : . , : 
LL | 240 | 0.25 | 0.7 | 587-1857-1-ND¢ 45 1.95 | 10,000| 21.00/M | BK1005LL241-T HS) 47 | 1.0 | 0.05 BSCmISUNGmy 856 2.44) 4,000 | 26.00/M | BK2125H8470-T 
HS | 430 | 0.35 | 0.45 | 587-1845-1-ND 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HS431-T LL | 56 06 | 0.2 | S87-1916-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125LL560-T 
Hw | 430 | 0.35 | 0.5 | 587-1850-1-NDt 45 —_1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HW431-T HS | 75 1.0 | 0.1 | 587-1913-1-ND 562.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS750-T 
HM 470 0.25 | 0.45 | 587-1838-1-NDt 45 1.95 | 10,000 21.00/M | BK1005HM471-T HS 100 0.9 0.4 | 587-1903-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS101-T 
HM] 600 | 0.25 | 05 | 587-1839-1-ND¢ 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HIM601-T HM | 120 | 0.8 | 0.15 | 587-1899-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HIM121-T 
HS | 600 | 0.3 | 0.55 | 587-1846-1-ND¢ 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HS601-T Hs | 120 | 08 | 0.15 | 587-1905-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS121-T 
Hw] 600 | 0.3 | 06 | 587-1851-1-ND¢ 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HW601-T ul | 120 | 04 | 03 | 587-1914-1-ND 562.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125LL121-T 
HM 1000 0.15 0.7 | 587-1835-1-NDt 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HM102-T HM 240 0.6 0.2 | 587-1900-1-ND 56 2.44) 4,000 ) 26.00/M | BK2125HM241-T 
HS | 1000 ) 0.3 | 0.58 | 587-1841-1-ND = 451.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HS102-T 0805 | HS | 240 0.6 | 0.2 | 587-1908-1-ND 56 2.44] 4,000 | 26.00/M | BK2125HS241-T 
um | 1800 | 0.12 | 0.9 | 587-1861-1-ND 451.95 | 10,000 _21.00/M | BK1005LM182-T i | 240 | 03 | 035 | se7-to1s-1-no 56 2.44| 4.000) 26.00/m| BK2t25LL241-7 
HS) 22 | 15 | 0.05 (RSSZte6eSTENDI) = 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS220-T Hs | 430 | 05 | 0.25 | 587-1910-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/| Bk2125HS431-T 
LL) 30 | 05 | 02 omc At 1.79) 4,000 | 19.00/M | BKI606LL300-T Hm | 470 | 05 | 0.25 | 587-1901-1-ND 562.44 | 4,000 | 26.00/m| BK2125HM471-T 
HS) 33) 12 | 008 eat At (1-79) 4,000 | 19.00/M | BK1608HS320-T Hm | 600 | 05 | 0.25 | 587-1902-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HM601-T 
| 2 [aa [es [geamatg ate] ame] emu oceonseot |) | ie | car | os | 00 |sornta 2 2at| dom | suo] wats 
i | 86 | 04 | 03 | S87-1888-1-nD 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL560-T LM) 750 | 04 | 03 bean = © 244) 4,000) 26.00/M | BKT2ELM751-T 
Hs | 60 o3 | o1 | 587-18731-ND 411.79 | 4.000 | 19.00/ | BK1G08HS600-T HM | 1000 | 0.4 | 0.35 | 587-1898-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HIM102-T 
ul 68 03 | 0.35 | 587-1889-1-ND 41 1.79 | 4.000 | 19.00/M | BKi608LL680-T HS | 1000 | 0.3 | 04 | 587-1904-1-ND 56 _—-2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS102-T 
us | 80 06 | ot | 587-1875-4-ND 411.79) 4.000 | 19.00/ | BK16osHss00-T um | 1500 | 04 | 0.35 | 587-1917-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/m | BK2125LM152-T 
HM 120 0.35 0.2 | 587-1863-1-ND 41 1.79] 4,000 ) 19.00/M | BK1608HM121-T LM 1800 0.3 0.45 | 587-1918-1-ND 56 = 2.44) 2,000 | 26.00/M | BK2125LM182-T 
HS. 120 0.5 0.18 | 587-1868-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS121-T LM 2500 0.2 0.75 | 587-1919-1-ND -56 2.44 | 2,000 | 26.00/M | BK2125LM252-T 
Hw] 120 | 0.6 | 0.15 | 587-1876-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1Go8HW121-T BKP Series 
LL} 120 0.3 | 0.5 | 587-1880-1-ND = 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL121-T Hs | 120 1.0 | 0.14 | 587-1921-1-ND 562.44 ] 10,000] 26.00/M | BKP1005HS121-T 

ogog | LE | 180 | 0.25 | 0.65 | 587-1881-1-ND = 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL181-T 0402) HM} 120 | 11 | 0.12 | 587-2089-1-ND 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BKP1005HM121-T 
HM | 240 | 0.3 | 0.35 [BSS7IGCHSIENORS 41 1.79 | 4,000 | _19.00/M | BK1608HM241-T Hs | 220 | 08 | 02 | 587-2088-1-ND 45 _1.95 | 10,000| 21.00/m| BKP1005HS221-T 
HS | 240 | 0.4 | 0.25 GmICigRNGRy 41 1.79) 4,000) 19.00/M | BK1608H5241-T us | 33 | 3.0 | 0.025| 587-1926-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS330-T 
Hw] 240 | 0.45 | 0.25 | 587-1877-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HW241-T ie | wee 25 | 004 ERE 41 1.79/ 4000 | 19.00) BkP1eosHs600-T 
LL) 240 | 0.25 | 08 eee ft 179) 4,000 | 19.00/M | BK1608LL241-T HS | 100 | 1.7 | 0.05 | 587-1922-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS101-T 
LL | 330 | 02 | 0.85 | 587-1884-1-ND 41 1.79) 4,000 | 19.00/M | BK1608LL331-T : 
nw] 430 | 04 | 03 | Sazte7et-no 41-1791 4000 | to.00/m| Bkteoshwagr-t | |0603| HS | 120 | 27 | 0.035 | 587-1923-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS121-T 
tL} 4301021 0.88 | 587-18854-ND 41179 | 4.000 | 19.0001 BK1608LL431-7 Hs | 180 | 1.5 | 0.075 | 587-1924-1-ND___—.41._1.79 | 4,000 | _19.00/M | BKP1608HS181-T 
ts | 430 | o4 | 032 | 587-1896-1-ND 41 1.79 | 4.000 | 19.00/m | BKieo8TS431-T Hs | 270 | 1.2 | 0.11 | 587-1925-1-ND 411.79 | 4,000 ] 19.00/M | BKP1608HS271-T 
um | 470 | 025 | 045 | 587-1865-1-ND 411.79 | 4.000 | 19.00/M | BKieogHM471-T Hs | 390 | 1.0 | 0.14 | 587-1927-1-ND___.41._1.79 | 4,000 |_19.00/M | BKP1608HS391-T 
LL 510 02 0.9 | 587-1887-1-ND ‘41 1.79) 4,000 | 19.00/M | BK1608LL511-T HS 33 4.0 0.02 | 587-1931-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS330-T 
HM 600 0.25 0.6 | 587-1866-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HM601-T 0805 HS 60 3.0 | 0.025 | 587-1932-1-ND -56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS600-T 
HS | 600 | 035 | 0.45 | 587-1874-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS601-T HS | 100 | 25 | 0.04 | 587-1929-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS101-T 
Hw] 600 | 0.3 | 04 | 587-1879-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608Hw601-T HS | 220 | 20 | 0.05 | 587-1930-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS221-T 
TS | 600 | 0.35 | 0.35 | 587-1897-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608TS601-T | ‘+ For-Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 

+ 587-1957-ND (TAIYO-0402BEAD-V1) Kit contains 50 each of values denoted (1,200 total pieces). $67.50 


I:NV/)( Feedthru 0805/1206 Filters/Capacitors Digi@Reel” 


Available in both a standard 0805 and 1206 size, AVX’s line of feedthru capacitors are ideal choices for EMI 


suppression, broadband 1/O filtering, or Vcc power line conditioning. Common Ground 


Feedthru Pad 


The unique construction of a feedthru capacitor provides low parallel inductance and offers excellent decoupling Feedthru Pad g 
capability for all high di/dt environments and provides significant noise reduction in digital circuits to <6GHz. ft 
Characteristics: * Current Rating: 300mA « Insulation Resistance: 1,000MQ »* DC Resistance: <0.6Q » Operating Li 
Temperature: -55°C ~ 125°C Ew-le& 
= Common Ground 
Dimensions - mm SS TOP VIEW 
Series | A B Cc D E F L Ww T BW BL Ew x s 
2.01 1.25 | 114 | 0.46 0.18 0.25 | 1.02 | 0.23 
OBS" | 45 OST /'0.76:) 1:27") 1.02.) 046 40.20 | +£0.20 | Max. | +0.10 | +0.25/-0.08 | #0.13 | +0.10 | +0.15 
3.20 | 1.60 | 1.27 | 0.89 0.18 0.38 ) 1.60 | 0.46 SIDE VIEW Dimensions in mm 
TANS. tot) OiRas POE: | alebe, | 1:08 | Oc +0.20 | +0.20 | Max. | +0.10 | +0.25/-0.08 | +0.18 | +0.10 | +0.15 
Cut Tape Tape and Reel 
Size wv Capacitance Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Code Type vpc (pF) Tolerance (%) Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
NPO 100 220 +50, -20 478-2232-1-ND 1.07 64 37 478-2232-2-ND 174.60 W2F11A2218AT1F 
NPO 100 470 +50, -20 478-2233-1-ND 1.07 64 37 478-2233-2-ND 174.60 W2F11A4718AT1F 
0805 X7R 50 1000 +50, -20 478-2234-1-ND 1.13 67 39 478-2234-2-ND 183.60 W2F15C1028AT1F 
X7R 50 10,000 +50, -20 478-2235-1-ND 1.13 67 39 478-2235-2-ND 183.60 W2F15C1038AT1F 
X7R 50 22,000 +50, -20 478-2236-1-ND 1.13 67 39 478-2236-2-ND 183.60 W2F15C2238AT1F 
X7R 50 47,000 +50, -20 478-2237-1-ND 1.13 67 39 478-2237-2-ND 183.60 W2F15C4738AT1F 
1206 NPO 100 47 +50, -20 478-2238-1-ND 1.10 65 38 478-2238-2-ND 180.00 W3F11A4708AT1F 
X7R 50 2200 +50, -20 478-2239-1-ND 1.16 69 40 478-2239-2-ND 189.00 W3F15C2228AT1F 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1529 
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BLMO03A, BLM15A, BLM18A and BLM21A Series - For General Use: BLM-A 
Series generates an impedance from the relatively low frequencies. Therefore 
BLM-A Series is effective in noise suppression in the wide frequency range (SOMHz 
~ several hundred MHz). 


BLM15B, BLM18B and BLM21B Series - For High Speed Signal: BLM-B Series 
can minimize attentuation of the signal waveform due to its sharp impedance 
characteristics. Various impedances are available to match signal frequency. 


BLM18P, BLM21P, BLM31P, BLM41P and BLM18S Series - For Large Current: 
BLM-P/S Series can be used in high current due to its low DC resistance. It can 
match power lines to a maximum of 6A DC. 


BLM15E, BLM18E, BLM15H and BLM18H - For GHz Range Noise Suppression: 
BLM-H/E Series has horizontal wire wound structure that minimizes stray 
capacitance and increases the effective frequency range. 


BLA2AA and BLA2AB Series: The BLA2AA/AB Series provides attenuation across 
a broad frequency range. Two types of impedance characteristics are available, one 
is for the general signal lines and the other is for high speed signal line. The BLA2 
Series original inner electrode structure enables extra low crosstalk. 


BLA31A and BLA31B Series: The BLA31A/B is capable of filtering 4 circuits in 
a 3216 package size. BLA31A/B is suitbale for EMI suppression in smaller digital 
equipment. 
BLMO03A BLM15A, BLM15B, 
BLM15E and BLM15H 


BLM18A, BLM18B, BLM18P, 
BLM18S, BLM18E and BLM18H 


BLM21A, BLM21B, BLM21P 


BLM31P 


BLM41P 


BLA2AA and BLA2AB 


EMI Suppression Ferrite Chips and Arrays 


Digi@Reel’” 


7 8 


2.0 ——| 


| fos 
0.2521 be be+lo5 


Digi@Reel 


Impedance | Rated | DC Resist- 
(@100MHz) | Current | ance (max.) | Digi-Key Pricing Tape & Reelt MuRata 
(0) (mA) (0) Part No. 10 50 100 Qty. Pricing Part No. 
BLMO3 Series — 0201 Case Size 
10 (Typ.) 500 04 490-2555-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG100SN1D 
70 (Typ.) 200 0.5 490-2556-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG700SN1D 
120 +25% 200 0.8 490-2557-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG121SN1D 
240 +25% 200 1.0 490-2558-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG241SN1D 
BLM15 Series — 0402 Case Size 
120 +25% 300 0.55 490-1008-1-ND 62 2.70 4.98 10,000 29.05/M | BLM15BB121SN1D 
120 +25% 300 07 490-4000-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HB121SN1D 
120 225% 500 0.25 490-1005-1-ND 62 2.70 4.98 10,000 29.05/M | BLM15AG121SN1D 
120 +25% 1500 0.095 490-4004-1-ND 1.74 7.52 13.89 10,000 81.00/M | BLM15EG121SN1D 
220 +25% 250 1.0 490-4001-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HB221SN1D 
220 +25% 700 0.28 490-4005-1-ND 1.74 7.52 13.89 10,000 81.00/M | BLM15EG221SN1D 
600 +25% 200 0.65 490-1009-1-ND 69 2.97 5.49 10,000 32.03/M | BLM15BD601SN1D 
600 +25% 300 0.60 490-1006-1-ND 66 2.84 5.25 10,000 30.63/M | BLM15AG601SN1D 
600 +25% 300 07 490-3998-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HG601SN1D 
600 +25% 300 0.85 490-4002-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HD601SN1D 
1000 +25% 200 0.90 490-1010-1-ND 69 2.97 5.49 10,000 32.03/M | BLM15BD102SN1D 
1000 +25% 200 1.00 490-1007-1-ND 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15AG102SN1D 
1000 +25% 250 Al 490-3999-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HG102SN1D 
1000 +25% 250 1.25 490-4003-1-ND 141 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HD102SN1D 
BLM18 Series — 0603 Case Size 
22 425% 500 0.35 490-1016-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA220SN1D 
26 +25% 6000 0.007 490-3995-1-ND 88 3.82 7.05 10,000 33.00/M | BLM18SG260TN1D 
30 (Typ.) 1000 0.05 490-1035-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG300SN1D 
47 25% 300 0.55 490-1017-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA470SN1D 
60 (Typ.) 500 0.10 490-1036-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18PG600SN1D 
75 25% 300 0.70 490-1018-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA750SN1D 
120 +25% 500 0.20 490-1011-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG121SN1D 
120 +25% 500 0.50 490-1020-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB121SN1D 
120 +25% 200 0.90 490-1019-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA121SN1D 
120 +25% 2000 0.04 490-3991-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG121SN1D 
120 +25% 2000 0.05 490-1037-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18PG121SN1D 
120 +25% 3000 0.025 490-3996-1-ND 88 3.82 7.05 10,000 33.00/M | BLM18SG121TN1D 
220 +25% 500 0.30 490-1012-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG221SN1D 
220 +25% 2000 0.05 490-3992-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG221SN1D 
330 +25% 1500 0.070 490-3997-1-ND 88 3.82 7.05 10,000 41.00/M | BLM18SG331TN1D 
470 +25% 300 1.00 490-1021-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB471SN1D 
470 +25% 100 1.20 490-1029-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD471SN1D 
470 +25% 500 0.50 490-1013-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG471SN1D 
470 +25% 200 0.55 490-1022-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD471SN1D 
470 +25% 200 0.85 490-1032-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | _BLM18HG471SN1D 
470 +25% 500 0.21 490-3993-1-ND 1.78 7.10 = 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG471SN1D 
600 +25% 100 1.50 490-1030-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD601SN1D 
600 +25% 500 0.50 490-1014-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18AG601SN1D 
600 +25% 200 0.65 490-1023-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD601SN1D 
600 +25% 200 1.00 490-1033-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | _BLM18HG601SN1D 
600 +25% 500 0.35 490-3994-1-ND 1.76 7.64 14.10 4,000 82.00/M | BLM18EG601SN1D 
1000 +25% 50 1.80 490-1031-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD102SN1D 
1000 +25% 100 1.60 490-1034-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HG102SN1D 
1000 +25% 400 0.70 490-1015-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18AG102SN1D 
1000 +25% 100 0.85 490-1024-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18BD102SN1D 
1500 +25% 50 1.20 490-1025-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD152SN1D 
1800 +25% 50 1.50 490-1026-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD182SN1D 
2200 +25% 50 1.50 490-1027-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD222SN1D 
2500 +25% 50 1.50 490-1028-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18BD252SN1D 
BLM21 Series — 0805 Case Size 
30 (Typ.) 3000 0.015 490-1052-1-ND Pal 3.06 5.64 4,000 33.00/M | BLM21PG300SN1D 
60 (Typ.) 3000 0.025 490-1053-1-ND Al 3.06 5.64 4,000 32.90/M | _BLM21PG600SN1D 
120 425% 200 0.15 490-1038-1-ND 14 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG121SN1D 
120 +25% 200 0.25 490-1044-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD121SN1D 
120 425% 200 0.25 490-1042-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB121SN1D 
220 (Typ.) 2000 0.050 490-1054-1-ND 56 241 4.44 4,000 26.00/M | BLM21PG221SN1D 
470 +25% 200 0.25 490-1039-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG471SN1D 
470 +25% 200 0.35 490-1045-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD471SN1D 
470 +25% 200 0.45 490-1043-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB471SN1D 
600 +25% 200 0.30 490-1040-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG601SN1D 
600 +25% 200 0.35 490-1046-1-ND 19 3.41 6.30 4,000 36.75/M | BLM21BD601SN1D 
1000 +25% 200 0.40 490-1047-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21BD102SN1D 
1000 +25% 200 0.45 490-1041-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21AG102SN1D 
1500 +25% 200 0.45 490-1048-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | _BLM21BD152SN1D 
1800 +25% 200 0.50 490-1049-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | BLM21BD182SN1D 
2200 +25% 200 0.60 490-1050-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | BLM21BD222TN1D 
2700 +25% 200 0.80 490-1051-1-ND 1.13 4.88 9.00 3,000 53.00/M | BLM21BD272SN1L 
BLM31 Series — 1206 Case Size 
50 (Typ.) 3000 0.025 490-1055-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M | BLM31PG500SN1L 
120 (Typ.) 3000 0.025 490-1056-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M | BLM31PG121SN1L 
600 (Typ.) 1500 0.09 490-1057-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M | BLM31PG601SN1L 
BLM41 Series — 1806 Case Size 
60 (Typ.) 6000 0.01 490-1058-1-ND 253 10.95 20.22 2,500 | 117.96/M| BLM41PG600SN1L 
75 (Typ.) 3000 0.025 490-4013-1-ND 2538 10.95 20.22 2,500 | 118.00/M| BLM41PG750SN1L 
80 (Typ.) 1000 0.10 490-1059-1-ND 217 9.39 17.34 2,500 | 101.16/M}| BLM41PF800SN1L 
470 (Typ.) 2000 0.05 490-1060-1-ND 2.33 10.09 18.63 2,500 | 108.68/M| BLM41PG471SN1L 
1000 (Typ.) 1500 0.09 490-1061-1-ND 257 11.12 20.52 2,500 | 119.70/M | BLM41PG102SN1L 
BLA2 Series — 0804 Case Size 
120 +25% 50 0.60 490-4009-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABB121SN4D 
120 +25% 100 0.35 490-4011-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD121SN4D 
120 +25% 100 0.50 490-4006-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG121SN4D 
220 +25% 50 0.90 490-4010-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABB221SN4D 
600 +25% 50 1.10 490-4007-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG601SN4D 
600 +25% 100 0.80 490-4012-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD601SN4D 
1000 +25% 50 1.00 490-4092-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD102SN4D 
1000 +25% 50 1.30 490-4008-1-ND 471 20.39 37.65 10,000_| 220.00/M | BLA2AAG102SN4D 
BLA31 Series — SMD Array 
120 +25% 150 0.20 490-1000-1-ND 450 19.50 36.00 4,000 | 210.00/M] BLA31AG121SN4D 
120 425% 150 0.30 490-1003-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M) BLA31BD121SN4D 
600 +25% 100 0.35 490-1004-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M |) BLA31BD601SN4D 
600 +25% 100 0.45 490-1001-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M |) BLA31AG601SN4D 
1000 +25% 50 0.45 490-1002-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M |) BLA31AG102SN4D 


For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Chip EMI Filters Capacitor Type 


NFM21CC Series: The chip EMIFIL NFM21C series is a chip type 3-terminal EMI suppression filter. It can reduce residual inductance to an 
extremely low level making it excellent for noise suppression at high frequencies. 
NFM21PC Series: NFM21P is a 3-terminal structure component. This product can be applied to large current DC power lines. NFM21P is 
suitable for noise suppression of DC power lines where relatively large current operates. 
NFE31PT Series: Its large rated current of 6A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable for DC power line use. The 
feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. The structure incorporates built-in ferrite beads which minimize 
resonance with surrounding circuits. 
NFM41PC Series: The chip EMIFIL NFM41P series consists of 3-terminal structure. These components are able to be applied to large 
current DC power lines. NFM41P series are suitable in noise suppression in DC lines where relatively large currents operate. 

NFE61PT Series: Its large rated current of 2A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable for DC power line use. The 
feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. 


NFM21CC Series 
ag 


NFM21PC Series 
0.3 06_ 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


LC Combined Chip EMIFIL® 


NFL18ST Series: The NFL18ST series is an EMI suppression filter for 
high speed signal lines, achieving T-type structure in 1.6 x 0.8mm size with 
Murata’s multilayer technology. Noise suppression for video signal lines 


(RGB lines) and high speed clock lines. 


NFL21S Series: Murata’s original internal structure design enables excellent 
noise suppression up to high frequencies. Available in five different values of 
cut off frequency ranging from 20MHz up to 5S00MHz. 


Digi@Reel’ 


NFW31S Series: The signal line chip EMI filter NFW31S series consists of 
high performance EMI suppression filters LC combined wound type. They 
are designed for noise suppression in high speed signal digital circuits in 
which the signal harmonics are prone to becoming noise sources. These 
filters achieve a 100dB/dec. (typical) damping characteristic with Murata’s 
innovative circuit design. This makes these chips effective in applications 
where the signal and noise frequencies are close to each other. 


Rated | Rated 
Capaci- | Voltage | Current | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel# | Murata 
tance (Vdc) (mA) | Part No. ll 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. 
NFM21CC Series — 0805 Case Size 
22pF 50 700 | 490-2532-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC220U1H3D 
47pF 50 700 | 490-2533-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC470U1H3D 
100pF 50 700 | 490-2534-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC101U1H3D 
2200pF 50 1000 | 490-2535-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC222R1H3D 
NFM21PC Series — 0805 Case Size 
0.10uF 25 200 | 490-2536-1-ND 18 1.57 7.25 12.08 | 4,000 84.53/M | NFM21PC104R1E3D 
0.47pF 16 200 | 490-2537-1-ND 23 2.00 9.23 15.38 | 4,000 107.63/M | NFM21PC474R1C3D 
1.0uF 16 400 | 490-3912-1-ND 24 2.10 9.68 16.13 | 4,000 113.00/M | NFM21PC105B1C3D 
NFE31PT Series — 1206 Case Size 
22pF 25 600 | 490-2544-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT220R1E9L 
100pF 25 600 | 490-2545-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT101C1E9L 0.7L 
470pF 25 600 | 490-2546-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT471F1E9L 45 
2200pF 25 600 | 490-2547-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT222Z1E9L 
NFM41PC Series — 1806 Case Size NEEGIPT Soni 
0.20uF | 50 200 | 490-2550-1-ND 847.25 33.45 55.75 | 4,000 | 390.25/M | NFM41PC204F1H3L fd 
NFE61PT Series — 2606 Case Size 07 
33pF 50 200 | 490-2551-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT330B1H9L 
680pF 50 200 | 490-2552-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT681B1H9L 1 
1000pF 50 200 | 490-2553-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT102E1H9L 
4700pF 50 200 | 490-2554-1-ND 85 7.39 34.13 56.88 | 2,500 | 398.13/M | NFE61PT472C1H9L — 


NFL18ST Series 
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+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Cut-off Induc- | Rated | Rated Cut Tape Tape and Reelt 
Freq. | Cap.| tance | Voltage |Current | Digi-Key Pricing Pricing Murata 
(MHz) | (pF) | (nH) | (Vdc) | (mA) | Part No. 1 10 50 100 4,000 Part No. 
NFL18ST Series 
150 32 140 16 100 490-2531-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 235.55/M NFL18ST157X1C3D 
200 25 110 16 150 490-4014-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 236.00/M NFL18ST207X1C3D 
300 18 62 16 200 490-2530-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 235.55/M NFL18ST307X1C3D 
500 10 43 16 200 490-4015-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 236.00/M NFL18ST507X1C3D 
NFL21S Series 
10 670 680 16 100 490-4016-1-ND 51 4.42 20.40 34.00 238.00/M NFL21SP106X1C3D 
20 240 700 16 100 490-4540-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 185.00/M NFL21SP206X1C7D 
50 84 305 16 150 490-2542-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 184.80/M NFL21SP506X1C3D 
70 76 185 16 150 490-2541-1-ND 37 3.22 14.88 24.80 173.60/M NFL21SP706X1C3D 
100 44 135 16 200 490-2540-1-ND 29 2.54 11.72 19.53 136.68/M NFL21SP107X1C3D 
300 19 45 16 300 490-2539-1-ND 28 2.40 11.07 18.45 129.15/M NFL21SP307X1C3D 
NFW31S Series 
Nominal Cut-off] Attenuation at | Attenuation at | Digi-Key Pricing Tape and Reel# | Murata 23. 
Freq.(MHz) | 10MHz(dB) | 400 MHz (dB) | Part No. 1 10 50 100 | Pricing 2,000 | Part No. res 
NFW31S Series 
10 6 maximum — 490-2548-1-ND 79 6.86 31.65 52.75 369.00/M NFW31SP106X1E4L 
400 _ 6 maximum 490-2549-1-ND 79 6.86 31.65 52.75 369.00/M NFW31SP407X1E4L 


Block Type EMIFIL® LC 
Combined Type Filters 


The block type EMIFIL BNX series incorporates through-type, monolithic chip 
and bead capacitors. The BNX capacitors are high performance capacitors, for use in DC power 


circuits. 
Features: 


@Reel® 


¢ Enables obtaining high insertion loss in wide frequency ranges from 0.5MHz ~ 1GHz * Effective for 
impulse noise such as electrostatic discharge or spike noise 
Applications: 
* Displays ¢ Digital AV equipment * Amusement equipment * PC peripheral equipment « Industry 


equipment 
Rated Rated Insulation Tape and Reel 
Voltage Current Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (Vdc) (A) Min. (Ohm) Part No. 1 10 50 Part No. 400 Part No. 
FI 25 15) 50M 490-5055-ND 5.93 51.38 23712 | — = BNX016-01 
50 15 500M 490-5054-ND 5.93 51.38 237.12 | — _ BNX012-01 
2 50 10 100M 490-5053-ND 11.90 103.09 475.80 | — peri BNX002-01 
3 50 10 500M 490-5052-1-NDt 6.35 55.04 254.01 490-5052-2-ND 1185.20 BNX022-01L 
t+ Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Laird. Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering 


Steward’s Part Number Prefix Code 


Steward | 


Chips up to 10 Amps continuous operation 


Applications: 
¢ Filters power input pins of oscillators and logic devices using high speed clocks 


* Filters low frequency input/output signals entering/exiting shielded enclosures Di @Reel’” 


High frequency filtering of medium speed clocks and video signals 


DM: Differential Mode and Ultra High Current HZ: High Impedance 
HF: High Frequency LI: Low Current 


HI: High Current LF: Low Frequency 
HR: High Retention under bias MI: Mid Current 


Current Typical Typical Peak 
Rating | Impedance Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions —- mm Max. (mA) | @ 100MHz | Impedance| Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code ig WwW H Continuous (Q) (0) (MHz) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
200 300 549 374 240-2360-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2360-2-ND 10,000 42.00/M | 30,000 39.00/M | L10402B301R-10 
200 80 243 769 240-2553-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2553-2-ND 10,000 42.00/M } 30,000 39.00/M | LI0402B800R-10 
300 220 453 440 240-2554-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2554-2-ND 10,000 42.00/M | 30,000 39.00/M | L10402C221R-10 
300 47 59 1402 240-2589-1-ND 79 3.41 6.30 | 240-2589-2-ND 10,000 36.75/M | 30,000 34.65/M | L10402C470R-10 
400 120 213 682 240-2361-1-ND 83 3.59 6.63 | 240-2361-2-ND 10,000 39.00/M | 30,000 36.00/M | LI0402D121R-10 
0402 | 1.01 0.50 0.50 500 19 24 1519 240-2590-1-ND 79 3.41 6.30 | 240-2590-2-ND 10,000 36.75/M | 30,000 34.65/M | LI0402E190R-10 
500 30 58 1,195 240-2362-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2362-2-ND 10,000 42.00/M | 30,000 39.00/M | LI0402E300R-10 
500 60 97 801 240-2363-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2363-2-ND 10,000 42.00/M_} 30,000 39.00/M_ | LI0402E600R-10 
50 1,500 1,875 143 240-2588-1-ND 113 4.91 9.06 | 240-2588-2-ND 10,000 52.85/M 30,000 49.83/M | HZ0402A152R-10 
100 600 965 241 240-2364-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2364-2-ND 10,000 38.00/M | 30,000 36.00/M | HZ0402A601R-10 
200 1,000 1116 182 240-2555-1-ND. 98 4.24 7.83 | 240-2555-2-ND 10,000 46.00/M_} 30.000 43.00/M_]_HZ0402B102R-10 
200 200 362 420 240-2556-1-ND 81 3.53 6.51 | — L10603B201R-10 
400 300 389 261 240-2365-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2365-2-ND A 33.00/M Hl 30.00/M | LI0603D301R-10 
500 47 91 1,000 240-2557-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2557-2-ND 33.00/M i 30.00/M | LIO603E470R-10 
500 150 209 332 240-2366-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2366-2-ND i 33.00/M 4 30.00/M | LI0603E151R-10 
700 120 177 389 240-2367-1-ND 58 252 4.65 | 240-2367-2-ND 27.00/M i 25.00/M | LI0603G121R-10 
700 220 283 251 240-2368-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2368-2-ND i 33.00/M H 30.00/M | LI0603G221R-10 
700 80 101 500 240-2369-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2369-2-ND A 33.00/M Hl 30.00/M | LIO603G800R-10 
1,000 60 96 700 240-2370-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2370-2-ND 38.00/M i 35.00/M | MI0603J600R-10 
1,000 600 620 150 240-2371-1-ND 87 = =3.77 ~—- 6.96 | 240-2371-2-ND 41.00/M | 37.00/M | MI0603J601R-10 
1,000 68 110 650 240-2372-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2372-2-ND 38.00/M i 35.00/M | MI0603J680R-10 
1,500 30 45 1000 240-2373-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2373-2-ND i 38.00/M i 35.00/M | MI0603K300R-10 
0603 1.60 0.80 0.80 2,000 300 412 200 240-2374-1-ND 95 413 7.62 | 240-2374-2-ND i 44.00/M 4 41.00/M } MIO603L301R-10 
‘ 2,000 220 240 280 240-2558-1-ND 95 413 7.62 | 240-2558-2-ND 44.00/M i 41.00/M } MIO603L221R-10 
2,500 120 171 420 240-2375-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2375-2-ND i 44.00/M Hl 41.00/M_]| MI0603M121R-10 
4,000 60 100 750 240-2376-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2376-2-ND A 44.00/M i 41.00/M_] HI0603P600R-10 
50 1,800 2,420 180 240-2560-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2560-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A182R-10 
50 2,500 3,065 149 240-2561-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2561-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A252R-10 
100 1,500 2,306 190 240-2559-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2559-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A152R-10 
100 2,200 3,051 122 240-2377-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2377-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A222R-10 
200 1,000 992 135 240-2378-1-ND 63 2.71 5.01 | 240-2378-2-ND 29.00/M | 27.00/M | HZ0603B102R-10 
200 1,100 1,539 288 240-2379-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2379-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603B112R-10 
200 750 863 137 240-2547-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2547-2-ND H 33.00/M A 30.00/M | HZ0603B751R-10 
300 600 775 168 240-2380-1-ND 63 2.71 5.01 | 240-2380-2-ND 29.00/M i 27.00/M | HZ0603C601R-10 
300 650 964 380 240-2381-1-ND 81 3.53 6.51_| 240-2381-2-ND 38.00/M. 35.00/M_}_HZ0603C651R-10 
700 200 272 250 240-2549-1-ND 75 3.25 ~~ 6.00 | 240-2549-2-ND 35.00/M A 32.00/M | LI0805G201R-10 
700 300 350 205 240-2382-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2382-2-ND 35.00/M i 32.00/M | LI0805G301R-10 
2.00 1.25 0.90 800 120 171 340 240-2383-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2383-2-ND 35.00/M 4 32.00/M | LI0805H121R-10 
800 150 209 400 240-2384-1-ND 75 3.25 ~~ 6.00 | 240-2384-2-ND 35.00/M i 32.00/M | LI0805H151R-10 
800 75 132 769 240-2385-1-ND 75 3.25 ‘6.00 | 240-2385-2-ND 35.00/M H 32.00/M_ | LIO805H750R-10 
2.00 1.25 1.25 100 1,267 5,138 25 240-2563-1-ND 1.29 5.59 10.32 | 240-2563-2-ND 60.00/M 57.00/M | LFO805A252R-10 
1,000 1,000 1,112 120 240-2551-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2551-2-ND A 48.00/M A 44.00/M | MI0805J102R-10 
1,500 1 20 1,000 240-2387-1-ND 91 3.93 7.26 | 240-2387-2-ND 42.00/M i 39.00/M | Ml0805K110R-10 
1,500 40 69 903 240-2389-1-ND 91 3.93 7.26 | 240-2389-2-ND 42.00/M | 39.00/M | MI0805K400R-10 
1,500 600 723 130 240-2390-1-ND 96 418 7.71 | 240-2390-2-ND 45.00/M i 41.00/M } MI0805K601R-10 
0805 2,000 300 350 200 240-2391-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2391-2-ND 48.00/M i 44.00/M } MIO805L301R-10 
2,500 220 284 260 240-2392-1-ND 96 4.18 7.71 | 240-2392-2-ND 45.00/M Hl 41.00/M_ | MI0805M221R-10 
3,500 120 167 270 240-2393-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2393-2-ND 48.00/M i 44.00/M | HI08050121R-10 
2.00 1.25 0.90 4,500 31 45 800 240-2394-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2394-2-ND 48.00/M 4 44.00/M } HI0805Q310R-10 
5,000 80 100 200 240-2395-1-ND 89 3.84 7.08 | 240-2395-2-ND 41.00/M i 38.00/M_ | HI0805R800R-10 
200 2,700 2,900 88 240-2504-1-ND 147° 6.37 = 11.76 | 240-2504-2-ND 69.00/M 65.00/M | HZ0805B272R-10 
300 2,000 2,000 100 240-2396-1-ND 96 418 7.71 | 240-2396-2-ND 45.00/M | 41.00/M } HZ0805C202R-10 
400 1,000 1,268 113 240-2397-1-ND 75 3.25 ~— 6.00 | 240-2397-2-ND i 35.00/M A 32.00/M | HZ0805D102R-10 
400 1,500 1,525 110 240-2398-1-ND 96 418 7.71 | 240-2398-2-ND 45.00/M i 41.00/M } HZ0805D152R-10 
500 600 696 155 240-2399-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2399-2-ND 33.00/M | 30.00/M | HZ0805E601R-10 
700 470 572 149 240-2400-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2400-2-ND 35.00/M i 32.00/M_|_HZ0805G471R-10 
2.00 4.25 1.25 200 2.200 2.200 100 240-2562-1-ND. 964.18 7.71_| 240-2562-2-ND 39.00/M. 35.00/M_]_HZ0805B222R-10 
2,000 390 460 130 240-2578-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2578-2-ND 46.00/M 43.00/M_| MI1206L391R-10 
800 120 145 422 240-2401-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2401-2-ND 42.00/M 40.00/M | L11206H121R-10 
800 150 182 241 240-2402-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2402-2-ND 42.00/M 40.00/M_} LI1206H151R-10 
100 740 5,650 19 240-2564-1-ND 1.29 5.59 10.32 | 240-2564-2-ND 60.00/M 57.00/M | LF1206A302R-10 
300 915 2,505 4 240-2565-1-ND 113 489 9.03 | 240-2565-2-ND 53.00/M 50.00/M | LF1206C202R-10 
500 950 1,564 57 240-2566-1-ND 1.01 436 8.04 | 240-2566-2-ND 47.00/M 44.00/M_ | LF1206E152R-10 
1,000 2 111 5,450 240-2540-1-ND 1.13 4.88 9.00 | 240-2540-2-ND 51.00/M 48.00/M | HF1206J150R-10 
3.20 1.60 1.10 1,500 26 46 1000 240-2403-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2403-2-ND a 46.00/M 43.00/M | MI1206K260R-10 
1,500 31 4 1,018 240-2404-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2404-2-ND 46.00/M 43.00/M } MI1206K310R-10 
1,500 600 650 79 240-2405-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2405-2-ND 46.00/M 43.00/M } MI1206K601R-10 
1206 1,500 90 154 867 240-2406-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2406-2-ND 46.00/M 43.00/M } MI1206K900R-10 
2,000 500 500 100 240-2407-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2407-2-ND 46.00/M 43.00/M_ | MI1206L501R-10 
3,000 100 149 600 240-2408-1-ND 97 = 4.19 7.74 | 240-2408-2-ND 45.00/M i 43.00/M ] HI1206N101R-10 
3,000 80 131 800 240-2409-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2409-2-ND 46.00/M 43.00/M } HI1206N800R-10 
4,000 120 144 300 240-2410-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2410-2-ND 42.00/M 40.00/M_ | HI1206P121R-10 
3.20 1.60 1.35 6,000 160 229 250 240-2411-1-ND 1.26 5.48 10.11 | 240-2411-2-ND 59.00/M 56.00/M | HI1206T161R-10 
6,000 50 70 1,000 240-2412-1-ND 48 2.06 3.81 | 240-2412-2-ND 22.00/M 21.00/M | HI1206T500R-10 
300 915 2,505 41 240-2413-1-ND 1.10 4.75 8.76 | 240-2413-2-ND 51.00/M 48.00/M | HZ1206C202R-10 
3.20 1.60 1.10 400 1,000 1,000 100 240-2414-1-ND 90 392 7.23 | 240-2414-2-ND 42.00/M 40.00/M } HZ1206D102R-10 
500 950 1,564 57 240-2548-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2548-2-ND 46.00/M 43.00/M } HZ1206E152R-10 
500 600 674 75 240-2415-1-ND 903.92 7.23 | 240-2415-2-ND 3 42.00/M_}_6. 40.00/M_}_HZ1206E601R-10 
7210 | 320 | 250 | 140 | 1,500 60 100 900 240-2416-1-ND. 1.48 6.42 _11.85 | 240-2416-2-ND MI1240K600R-10 
1612 | 406 3.05 0.98 10,000 56 81 940 240-2417-1-ND 5.63 24.38 45.00 | 240-2417-2-ND 2,500 | 270.00/M } 5,000 254.00/M | DM1612X560R-10 
: : Z 10,000 56 il 1000 240-2499-1-ND 415 17.99 33.24 | 240-2499-2-ND 5,000 | 183.00/M {10,000 | 177.00/M | _HI1612x560R-10 
4.50 1.52 1.60 3,000 91 150 1,000 240-2541-1-ND. 1.51 6.55 12.09 | 240-2541-2-ND 71.00/M 66.00/M_ | HI1806N910R-10 
300 150 223 871 240-2418-1-ND 1.53 665 12.27 | 240-2418-2-ND 72.00/M 67.00/M | LI1806C151R-10 
500 100 166 966 240-2419-1-ND 1.52 660 12.18 | 240-2419-2-ND 71.00/M 67.00/M | LI1806E101R-10 
1806 450 1.60 1.60 500 80 117 1,100 240-2420-1-ND 1.54 6.68 12.33 | 240-2420-2-ND 72.00/M 68.00/M_ | LI1806E800R-10 
' . . 6,000 60 92 1,000 240-2421-1-ND 1.66 7.18 13.26 | 240-2421-2-ND 77.00/M 73.00/M_| HI1806T600R-10 
1,500 1,000 1,390 135 240-2579-1-ND 448 19.42 35.85 | 240-2579-2-ND 209.00/M 197.00/M | HZ1806K102R-10 
1,000 80 119 903 240-2552-1-ND. 1.61 6.97 12.87 | 240-2552-2-ND 75.00/M. 71.00/M_|_M11806J800R-10 
400 120 186 738 240-2567-1-ND 2.58 11.18 20.64 | 240-2567-2-ND 120.00/M A 114.00/M_ | LI1812D121R-10 
1812 4.50 3.20 1.40 1,500 120 170 900 240-2422-1-ND 2.68 11.60 21.42 | 240-2422-2-ND 125.00/M A 118.00/M_ | MlI1812K121R-10 
6,000 80 108 1,000 240-2423-1-ND 2.87 12.45 22.98 | 240-2423-2-ND 134.00/M fl 126.00/M_| _HI1812T800R-10 
4.50 3.20 2.30 8.000 100 139 800 240-2543-1-ND 2.83 12.27 22.65 | 240-2543-2-ND 132.00/M_]_5. 125.00/M_}_HI1812V101R-10 
152] 4,000 170 256 500 240-2424-1-ND 4.86 21.08 38.91 | 240-2424-2-ND 2,000 | 227.00/M | 6,000 | 214.00/M | HI2220P171R-10 
2220 | 559 | 5.08 | 1.80 | 4,000 250 350 200 240-2425-1-ND 5.69 24.64 45.48 | 240-2425-2-ND 2,000 | 265.00/M | 6,000 | 250.00/M | HI2220P251R-10 
1.97 4,000 550 851 300 240-2426-1-ND 10.07 43.62 80.52 | 240-2426-2-ND 2,000 | 470.00/M } 6,000 443.00/M } HI2220P551R-10 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Steward | ‘zie Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering (cont) igi@Reel 
Current Typical Typical Peak 
Rating | Impedance Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions —- mm Max. (mA) | @ 100MHz | Impedance| Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code iC W H Continuous (0) (Q) (MHz) Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
3.05 4,000 600 600 100 240-2427-1-ND 7.51 32.53 60.06 | 240-2427-2-ND 2,000} 350.00/M } 6,00 330.00/M | HI2220P601R-10 
3.05 4,000 700 700 100 240-2428-1-ND 743 32.19 59.43 | 240-2428-2-ND 2,000} 347.00/M } 6,000 327.00/M } HI2220P701R-10 
1.80 5,000 150 226 500 240-2429-1-ND 4.86 21.04 38.85 | 240-2429-2-ND 2,000 | _227.00/M_} 6,000 214.00/M_ | HI2220R151R-10 
5.59 5.08 3.20 4,000 270 390 300 240-2544-1-ND 6.41 27.76 51.24 | 240-2544-2-ND 2,000 | 299.00/M } 6,000 282.00/M | HI2220P271R-10 
2220 " 3.20 4,500 400 450 150 240-2545-1-ND 6.54 28.34 52.32 | 240-2545-2-ND 2,000} 305.00/M } 6,000 288.00/M } HI22200401R-10 
1.80 5,000 180 270 400 240-2546-1-ND 5.17 22.41 41.37 | 240-2546-2-ND 2,000} 241.00/M } 6,000 228.00/M } HI2220R181R-10 
3.20 5,000 300 374 200 240-2430-1-ND 6.90 29.90 55.20 | 240-2430-2-ND 2,000 | 322.00/M } 6,000 304.00/M } HI2220R301R-10 
1.80 6,000 100 158 600 240-2431-1-ND 4.92 21.34 39.39 | 240-2431-2-ND 2,000 | 230.00/M_}_ 6,000 217.00/M_]_Hl2220T101R-10 
559 5.08 3.05 4,000 600 600 104 240-2432-1-ND 9.88 42.82 79.05 | 240-2432-2-ND 2,000} 461.00/M } 6,000 435.00/M | HR2220P601R-10 
: é 3.61 8.000 800 910 96 240-2433-1-ND. 16.45 71.27_ 131.58 | 240-2433-2-ND. 2,000 |__768.00/M_}_6,000 724.00/M_}_HR2220V801R-10 
3312 | 850 3.05 2.08 10,000 100 173 1,059 240-2434-1-ND 10.13 43.88 81.00 | 240-2434-2-ND 2,500 | _479.00/M_} 5,000 452.00/M_} DM3312X101R-10 
J : : 10,000 100 173 1,000 240-2498-1-ND 5.39 23.34 43.08 | 240-2498-2-ND 5,000 | 237.00/M 4 10,000{ 230.00/M | HI3312X101R-10 
240-2227-ND Surface Mount Ferrite Chip Bead Sample Kit (10 ~ 30 samples of each part listed) «2.2.2... 0.0... c cece cece cece cence ence eee eee ence eee eee ee eee et ese ee eset es eetes sees teeesseeestetesseteseeteseeeees $60.00 


EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips 


Surface Mount Four Line Chip Arrays for Differential Signal Filtering < H 


Features: * Small footprint * Rugged construction * Broad range of impedance values * Good high frequency performance (peaks well above 100MHz) * Lower installation cost (one pick and place motion instead of 
four discrete installations) * Equivalent performance to four 0603 sized chips 


Typical Typical Peak |Number| Current 
Impedance Peak Impedance| of Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions — mm (0) Impedance | Frequency |Filtered|! Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code) L WwW H | @100MHz (0) (MHz) | Circuits | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty.| Pricing Qty. Pricing | Part No. 
1,000 1,129 175 4 200 240-2483-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2483-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206B102R-10 
600 761 214 4 200 240-2482-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2482-2-ND | 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206B601R-10 
4206] 3.20 | 1.60 | 0.80 120 211 559 4 300 240-2480-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2480-2-ND | 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206C121R-10 
i : : 300 450 500 4 400 240-2481-1-ND 1.21 1.05 97 | 240-2481-2-ND 3,000 561.00/M }6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206D301R-10 
60 133 1,103 4 400 240-2539-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2539-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206D600R-10 
30 56 1,161 4 500 240-2479-1-ND 1.21 1.05 97 | 240-2479-2-ND | 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000} 513.00/M | DA1206E300R-10 


Single Line Surface Mount Differential Mode Bead Assemblies 


Steward SMT Bead Assemblies provide filtering in circuits carrying up to 10 Amps continuous current. Products are offered for low frequency and high frequency EMI filtering. The robust construction and low DCR are 
well suited for applications operating in extreme conditions or applications that are sensitive to added circuit DCR. 
Features: * 10 Amps Continuous Operating Current Capability * Very Low DCR « Broadband (28F) and Low Frequency (35F) parts available 


Typical Impedance Peak Impedance | DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions — mm (0) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code A B C |@100MHz |@ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
612 | 3.05 | 254] 4.06 36 34 13 .00075 10,000 240-2520-1-ND 2.53 10.97 20.25} 240-2520-2-ND 2,500 118.00/M } 5,000 111.00/M] 35F0121-0SR-10 
: : : 48 53 800 .00075 10,000 240-2435-1-ND 2.76 11.94 22.05 | 240-2435-2-ND 2,500 129.00/M | 5,000 121.00/M] 28F0121-0SR-10 
3312 | 3.05 | 254 | 9851 76 67 17 001 10,000 240-2521-1-ND 3.13 13.57 25.05 | 240-2521-2-ND 2,500 146.00/M } 5,000 138.00/M] 35F0121-1SR-10 
‘i i i 96 115 833 -001 10,000 240-2436-1-ND 3.45 14.93 27.57 | 240-2436-2-ND 2,500 161.00/M | 5,000 152.00/M] 28F0121-1SR-10 
3318 | 4.57 | 2.54 | 8.51 115 123 900 001 10,000 240-2511-1-ND 3.18 13.80 25.47} 240-2511-2-ND 2,500 149.00/M } 5,000 140.00/M| 28F0181-1SR-10 


Power Inductor Chip / Monolithic Surface Mount 


> 
Steward’s DI2220V301R-10 is a surface mount, high current power inductor (the industry's smallest package) with exceptional performance under DC Bias Features: * Very low DCR provides superior thermal per- sc 
formance under DC bias * Compact, monolithic component produces flat inductance over the driven current range (from 3 ~ 8 amps) comparable to a larger, heavier, wire-wound toroidal inductor * EMI resistant, fully Ke 
shielded internal coil * Tuned to work with high frequency multiphase DC-DC converters * Mounting can be on back side of PC boards * Low profile, small footprint and vibration resistant Ds 
L@ 2MHz DCR | Rated | Max. Cut Tape 

Size Dimensions —- mm Typical nH (10%) Max. | Continuous Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 

Code A B C D 5 Amps 8 Amps (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

2220 5.59 5.08 3.61 0.76 300 270 0.010 8,000 240-2484-1-ND 1.60 1.39 1.28 | 240-2484-2-ND 2,000 703.00/M DI2220V301R-10 


Miniature High Current Common Mode Choke Chip Beads 


Steward’s monolithic surface mount common mode chokes are designed for power and data line EMI filtering where high current, small size or high frequency performance is required. x Cc 
Features: * Low Normal Mode Impedance and Low DCR to minimize signal distortion * Up to 10 Amps continuous operating current capability in an 1812 size «Vibration resistant » Excellent performance beyond 
1GHz « Very stable impedance under load 


Typical Impedance Peak Impedance DCR | Rated! Max. | Cut Tape 
Size Dimensions — mm Common Mode (0) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code A B Cc @100MHz | @ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100} Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
4812 4.57 3.05 1.60 33 62 2,359 0.003 10,000 240-2455-1-ND 72 62 57 | 240-2455-2-ND } 2,500 | 332.00/M | 5,000 313.00/M |CM1812X330R-10 
4.57 3.05 2.36 60 112 1,519 0.0005 5,000 240-2454-1-ND 75 65 — 60 | 240-2454-2-ND } 2,500 | 349.00/M | 5,000 329.00/M |CM1812R600R-10 
3312 | 8.50 3.05 2.36 110 168 800 0.005 5,000 240-2500-1-ND 89 77 71] 240-2500-2-ND } 2,500 | 413.00/M | 5,000 389.00/M |CM3312R111R-10 


Common Mode Chip Beads for Power and Signal EMI Filtering 


Features: * Monolithic * Compact size * High current carrying capability * Very low DCR to minimize signal distortion * Smaller, lighter, and less susceptible to vibration than wire-wound 
chokes ¢ Performance peaks beyond 2GHz ° Very stable impedance under load 


Typical Peak Current 
Impedance Impedance} DCR Rating Cut Tape 
Size | Dimensions - mm Common Mode (9) Frequency | Max. | | Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code) L WwW H 100MHz 500MHz (MHz) (0) Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Qty. Pricing | Qty. Pricing | Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 

1922] 4.70 | 5.60 | 2.84 33 64 1,783 .003 10,000 | 240-2456-1-ND 82 pall 66 | 240-2456-2-ND }2,500 381.00/M }5,000 360.00/M ] 10,000 | 349.00/M | CM1922X330R-10 
3322 8.50 | 5.60} 2.10 61 123 1,581 .009 7,000 240-2457-1-ND 95 82 76 | 240-2457-2-ND }2,500 440.00/M } 5,000 415.00/M | 10,000 | 403.00/M | CM3322U610R-10 

8.50 | 5.60} 2.84 63 114 1,459 .008 10,000 | 240-2458-1-ND_ 1.07 93 86 | 240-2458-2-ND }2,500 497.00/M 5,000 469.00/M | 10,000 | 454.00/M | CM3322X630R-10 

High Frequency - Low Profile Surface Mount - Monolithic 

3322] 8.50 | 5.60} 2.10 40 121 1,931 .030 4,000 240-2459-1-ND 1.00 86 80 | 240-2459-2-ND }2,500 463.00/M | 5,000 436.00/M | 10,000 | 423.00/M [cwa322P400R-10 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1533 


Laird. EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips (cont, 


Steward 


Common Mode Chokes - Series 05 


Steward’s Series 05 Common Mode Chokes provide excellent filtering capabilities for workload normal mode impedance allows signals to pass. Available in package size EIA 0805. =) ai 
speeds of 25 ~ 480 Mb/s. Series 05 Common Mode Chokes handle filtering for bandwidth- Applications: ee 
hungry data lines in USB 2.0 designs. By using these parts on data lines (D+ and D-), they »*USB 2.0 * Broadband * Video applications * Imaging * High density storage devices * Low 

will suppress common mode noise without affecting the integrity of the differential signal. Low normal mode impedance 


Typical Typical Peak Current 
Impedance Peak Impedance| DCR Rating Cut Tape 

Size | Dimensions - mm Common Mode (9) Impedance] Frequency | Max. |1 Max. (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 

Code} L WwW H | 100MHz/500MHz| 1GHz (0) (MHz) (Q) | Continuous | Part No. 10 50 100 |Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
90 340 435 445 1,405 0.30 400 240-2568-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2568-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M | CMO805D900R-10 
160 540 684 684 1,000 0.35 300 240-2569-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2569-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M |CM0805C161R-10 
9805] 2.00) 1.20] 1.20) 559 | 570 | 720) 724 1,147 | 0.40| 300 | 240-2570-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 |240-2570-2-ND 2,000} 916.00/M }6,000) 864.00/m | cmososc221R-10 
370 730 878 878 1,000 0.50 100 240-2571-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2571-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M |CM0805A371R-10 
§ 240-2581-ND Series 05 USB Common Mode Sample Kit (20 each of parts denoted) .......... 6... c cece cece cece ence eee eee e ete e teens et ee eet ee teens teers teens teens estes eeteseeeneeeenseeereeeeneeeeneeeeneeeeneeeenes $10.00 


Common Mode Chokes - 
Low Frequency Series LF 


Applications: * Medical Equipment * Telecom * Automotive 


Features: * Low Frequency Peak Impedance * Up to 13,2000 of Peak Impedance 


Typical Impedance |Peak Impedance| Peak DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size | Dimensions - mm | Common Mode (Q)| Frequency |impedance); Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| Code] L WwW H_ | 4MHz_| 100MHz (MHz) (0) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
8,900 400 2 13,200 | 1.3000 200 240-2572-1-ND§ 6.54 5.67 5.24 | 240-2572-2-ND 1,500 3051.00/M] 6,000 2877.00/M] CM2824B103R-10 
1 |o804| 75 | 55 | 38 570 1,800 80 1,920 | 0.2600 500 240-2573-1-ND§ 6.54 5.67 5.24 | 240-2573-2-ND 1,500 3051.00/M] 6,000 2877.00/M] CM2824E182R-10 
1,400 3,500 45 3,950 | 0.3000 500 240-2574-1-ND§ 3.48 3.02 2.79 | 240-2574-2-ND 1,500 1622.00/M] 6,000 1529.00/M] CM2824E352R-10 
7,000 800 6 7,200 | 0.2600 500 240-2575-1-ND§ 7.16 6.20 5.73 | 240-2575-2-ND 1,500 3337.00/M] 6,000 3146.00/M] CM2824E702R-10 
2 | 1812] 5.00 | 3.50 | 5.55 | 1,100 2,800 50 3,500 | 0.5000 300 240-2576-1-ND§ 4.71 4.08 3.77 | 240-2576-2-ND | 2,000 2194.00/M] 6,000 2068.00/M]J CM1812C282R-10 
3 | 5740|14.48) 10.03] 10.54) 240 100 3 276 0.0013 20,000 240-2577-ND§t 4.63 3.99 3.60 | — (M5740Z241B-10 
t Bulk Packaging 
§ 240-2582-ND Low ‘Frequency CommoniMode:Sample:Kit(10:each of parts: dOnOted) acc csisisciccsact casa efniieislsicais owieisiin's sid pls ainieiutsta sists vale eiealaiva’s winltllle sing’ alolevis a Sisth sinless aluitala/a/eleeteiiin dtinfnieate gidisielalelnmais sibiia’p Sinaueleeiiis iain $10.00 


SMD Common Mode Arrays for Power and Signal EMI Filtering 


An advanced family of ferrite common mode choke arrays provides electromagnetic interference (EMI) filtering for both 
power and data lines in one part. 


Features: ¢ High continuous operating current capability (6 Amps) * Very low normal mode impedance allows desired 
signals to pass ¢ Parts have no crosstalk * One single part can be used as a multi-line array or installed as a multi-pass 
choke in series to multiply impedance « Excellent filters for USB, Firewire and RJ11 to RUJ45 Modular Data/Power Port 


applications * DCR Maximum is 0.0200 ° Will easily fit behind connector port jacks Two Chokes Three Chokes Four Chokes 


Current Rating Cut Tape 

Size Dimensions - mm Typical Impedance (Q) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 

Fig. | Code Ih WwW H 100MHz 300MHz Continuous | PartNo. 1 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Qty. Pricing Qty. Pricing _| Part No. 
6.99 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2470-1-ND — 179 155 1.43 |240-2470-2-ND | 600 499.80 } 3,000 785.00/M | 6,000 762.00/M | CM2722R151R-10 
1 | 2722) 699 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2471-1-ND — 185 1.60 1.48 |240-2471-2-ND | 1,000 862.00 } 2,500 812.00/M | 5,000 788.00/M | CM2722R201R-10 
6.99 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2472-1-ND — 174 1.51 1.39 |240-2472-2-ND | 1,000 809.00 } 5,000 762.00/M | 10,000 739.00/M | CM2722R800R-10 
9.78 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2473-1-ND — 205 1.78 1.64 |240-2473-2-ND | 600 573.60 } 3,000 901.00/M | 6,000 874.00/M | CM3822R151R-10 
2 | 3822) 9.78 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2475-1-ND — 2.00 1.73 1.60 |240-2475-2-ND | 1,000 931.00 } 5,000 878.00/M | 10,000 851.00/M | CM3822R800R-10 
9.78 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2474-1-ND — 210 1.82 1.68 |240-2474-2-ND | 500 490.00 } 2,500 924.00/M | 5,000 896.00/M | CM3822R201R-10 
12.57 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2476-1-ND — 269 233 216 |240-2476-2-ND | 600 753.00 | 3,000] 1183.00/M] 6,000 | 1147.00/m J cm5022R151R-10 
3 | 5022) 12.57 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2477-1-ND 2.97 2.79 242 2.23)240-2477-2-ND | 750 973.61 | 3,750 | 1223.98/M] 7,500 | 1186.88/M | CM5022R201R-10 
12.57 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2478-1-ND — 263 2.28 210) 240-2478-2-ND | 1,000 | 1225.00} 5,000 | 1155.00/M} 10,000} 1120.00/M | CM5022R800R-10 


Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 ~ 75 Amps Continuous Operation) 


Fig. 1—- Two Chokes | Fig.2-—Three Chokes | Fig. 3- Four Chokes Fig. 4 - One Choke ig. Fig. 6 - One Choke Fig. 7- One Choke 


Wace Lb 
os 


Features: * Surface mount design ° Filters groups of signals * Multi pass | Features: * High continuous | Features: * Can be used | Features: * High continuous oper- | Features: * Surface mount 
board layout application can effectively install 2, 3 or 4 chokes in series to | Operating current capability (10 | as multi-pass device | ating current capability up to 75A | design ¢ High continuous 


ty i i i ‘i, ~ 20 Amps) * Compact size | to multiply impedance | * Small footprint * Smaller and | operating current (15 Amps) 
multiply. impeceanee Up to l p008 at LOOM Hz" ¢ High coninuaus operanng current ¢ Parts available in both thru- | * Parts available in both | lighter than older style wire wound | * Low profile *Low DCR 
capability (8 Amps) * Will fit behind RJ45 Jack * Eliminates the need for an | hoje (B) and surface mount (R) | thru-hole (B) and surface | high current chokes * Very low DCR | « Resistant to board flex 


expensive filtered connector * Surface mount * Very low DCR versions mount (R) versions * Stable under load stress 
Common Mode Current Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions - mm Impedance (0) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. | Code I WwW H 100MHz | 300MHz Continuous Part No. il 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing [ Qty. Pricing | Qty. Pricing Part No. 
High Current Surface Mount 
7.62 | 8.13 | 9.45 200 205 8 240-2461-1-ND§ — 2414 1.85 1.71) 240-2461-2-ND 400 398.00 | 2,000 939.00/M | 4,000 910.00/M | CM3032V201R-10 
1 | 3032 | 7.62 | 8.13 | 14.48 300 295 8 240-2462-1-ND§ — 328 285 — | 240-2462-2-ND 100 153.00] 500 721.00} 1,000 1398.00 | CM3032V301R-10 
7.62 | 8.13 | 5.72 120 128 8 240-2538-1-ND — 199 1.72 1.59) 240-2538-2-ND 400 370.00} 2,000 872.00/M | 4,000 846.00/M]} CM3032V121R-10 
9 | 4732 11.94] 8.13 | 9.45 200 220 8 240-2465-1-ND — 234 2.03 1.87] 240-2465-2-ND 400 435.60] 2,000 | 1026.00/M J 4,000 995.00/M | CM4732V201R-10 
11.94 | 8.13 | 14.48 300 305 8 240-2466-1-ND — 357 3.10 — | 240-2466-2-ND 150 249.90] 750 1178.25} 1,500 | —1523.00/M} CM4732V301R-10 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1534 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Laird EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips 


TECHNOLOGIES: 


Steward 


Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 ~ 75 Amps Continuous Operation) (Cont.) 


Common Mode Current Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions - mm Impedance (0) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. | Code | Ww H 100MHz | 300MHz Continuous Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
3 | 6032 15.24 | 8.13 | 9.45 200 210 8 240-2468-1-ND§ — 291 252 2.33 | 240-2468-2-ND 500 677.51] 2,500 | 1277.60/M}5,000 | 1238.88/M] CM6032V201R-10 
15.24 | 8.13 | 14.48 300 300 8 240-2469-1-ND§ — 428 371 — | 240-2469-2-ND 100 199.70} 500 941.50 | 1,000 1826.00} CM6032V301R-10 
4 2545 | 11.38 | 6.30 | 9.32 170 180 10 240-2460-1-ND — 147 1.27 1.18 | 240-2460-2-ND 400 273.20] 2,000 644.00/M } 4,000 624.00/M]| CM2545X171R-10 
3440 | 10.03 | 8.51 | 9.32 170 170 20 240-2463-1-ND§ 1.96 1.84 1.60 1.47 | 240-2463-2-ND 375 321.38 | 1,875 808.00/M } 3,750 783.00/M | CM3440Z171R-10 
5 4545 | 11.38 | 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2464-1-ND — 165 1.43 1.32 | 240-2464-2-ND 400 307.60} 2,000 725.00/M } 4,000 703.00/M} CM4545Z131R-10 
5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 190 20 240-2467-1-ND§ 2.48 2.33 2.02 1.86 | 240-2467-2-ND 375 406.88 | 1,875 | 1023.01/M } 3,750 992.00/M | CM5740Z171R-10 
7 2021 | 5.60 | 5.00 | 2.85 33 35 15 240-2502-1-ND — 34 30 .27 | 240-2502-2-ND 2,500) 157.00/M | 5,000 148.00/M | 10,000 143.00/M | CM2021Y330R-10 
3421 | 8.68 | 5.60 | 2.85 60 65 15 240-2501-1-ND = 34 30 .27 | 240-2501-2-ND 2,500] 157.00/M | 5,000 148.00/M | 10,000 143.00/M | CM3421Y600R-10 
High Current Thru Hole 
2545 | 11.38 | 6.30 | 9.32 170 175 10 240-2485-NDt 1.22 1.02 88 19 |= CM2545X171B-10 
5 | 4545 | 11.38 | 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2486-NDt 1.70 141 1.22 110}— (€M4545Z131B-10 
Ultra High Current Thru Hole 
4 |3440 | 10.03 | 8.51 | 9.32 170 175 20 240-2487-ND§t 1.57 1.311.143 1.01 |— €M3440Z171B-10 
5 [5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 175 20 240-2490-ND§t 2.06 1.71 147 1.33|— €M5740Z171B-10 
6 15441 13.72 | 10.41 | 15.24 160 150 75 240-2488-ND§t 2.16 1.80 1.55 1.40}— (M5441Z161B-10 
13.72 | 10.41 | 10.52 100 112 75 240-2489-ND§t 1.81 1.50 1.29 117;/— €M5441Z101B-10 
t Bulk Packaging 
§ 240-2228-ND High Current (200mA ~ 75A) Common Mode Choke Sample Kit (4 each of parts denoted). ......... 20... c cece cece cece cece eee cnet eee ence cent eee ee eee ee es eeteseet eset ee eeteseeteeeeteseetesteteseeteseeeees $45.00 


Common Mode Chokes for Data/Signal Lines and CAN-Bus Applications 


Automotive, Medical, Industrial, Consumer Electronics, etc. 
Strong low and high frequency impedance! 


Surface mount chokes for Controller Area Networks (CAN-Bus) and other common mode EMI filtering applications. Current compensated 
surface mount chokes, filter common mode noise currents and minimize emissions from high speed data lines. Also suppresses interference 
with on-board electronics. Available in 1812 and 2824 sizes. Four chokes offer peak impedance below 10MHz. Over 12,0000 at 2MHz. 
Operating Temp. Range: -40°C to +125°C for = 1,000UH. 


Fig. A A1 Max. B c C1 Max. D 11 T2 Steward Part No. Family 
1 7.50 9.00 5.50 3.80 4.90 2.54 1.75 0.50 CC2824xxxxR-x0 
5.00 5.20 3.50 3.55 _— 1.70 1.00 1.00 CC1812xxxxR-x0 
Hi-Pot 
Lp Inductance — pH Typical Peak TRP (VAC) | DCR Cut Tape 
Test Impedance 100kHz/ |0.5 mA,| Typical | Idc | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| Conditions Min. Nom. | Max. 0 @ MHz 50mV 2 sec. (Q) | (mA) | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
100kHz/50mV| 3.5 5.0 6.5 388 @ 500 1:1+45% 250 0.10 /|1,200 | 240-2445-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 | 240-2445-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824J502R-10 
100kHz/50mV| 7.7 11.0 14.3 780 @ 200 1:1+45% 250 0.12 | 800 | 240-2446-1-ND$ 5.32 4.61 4.26 | 240-2446-2-ND 1,500 2480.00/M | CC2824E113R-10 
100kHz/50mV| 17.5 25.0 32.5 1,971 @ 100 1:145% 250 0.13 | 800 | 240-2447-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 | 240-2447-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824E253R-10 
1 100kHz/50mV | 35.0 51.0 66.3 3,805 @ 50 1:1245% 250 0.16 | 800 | 240-2448-1-ND$ 3.48 3.02 2.79 | 240-2448-2-ND 1,500 1622.00/M | CC2824E513R-10 
100kHz / 50mV | 329.0 | 470.0 | 611.0 8,580 @5 1:1+45% 750 0.20 | 700 | 240-2449-1-ND$ 7.16 6.20 5.73 | 240-2449-2-ND 1,500 3337.00/M | CC2824E474R-10 
100kHz / 50mV | 700.0 | 1,000.0 | 1,500.0 4,250 @7 1:145% 750 0.20 | 700 | 240-2450-1-ND$ 7.00 6.07 5.60 | 240-2450-2-ND 1,500 3266.00/M | CC2824E105R-10 
10kHz / 50mV |1,540.0 |2,200.0 | 3,300.0 5,278 @5 1:145% 750 0.40 | 500 | 240-2451-1-ND$ 7.00 6.07 5.60 | 240-2451-2-ND 1,500 3266.00/M | CC2824D225R-10 
10kHz / 50mV |3,290.0 |4,700.0 | 7,050.0 12,300 @ 2 1:1245% 750 0.55 | 400 | 240-2452-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 | 240-2452-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824B475R-10 
2 |100kHz/50mV| 35.7 51.0 66.3 3,530 @ 40 1:145% 250 0.50 | 200 | 240-2453-1-ND$ 4.71 4.08 3.77 | 240-2453-2-ND 2,000 2194.00/M | CC1812C513R-10 


+ 240-2583-ND CAN-Bus Common Mode Sample Kit (5 each of parts denoted) 


Differential Mode Surface Fig. 1 - Surface Mount (R) Fig. 2— Through Hole 
Mount and Through Hole Law < S 
Ferrite EMI Filters Digi@)Reel * nH BS 


Differential Mode Multi-Line Arrays for Power EMI Filtering 
3, 4, 5, and 8 Line Filters Rated up to 10 Amps Continuous Operation 


These multi-line ferrite products provide economical EMI filtering of and differential mode EMI noise on groups of data/power lines. The surface up to 10 Amps continuous operation per line. Rugged construction provides 
differential mode noise in surface mount and through hole PCB applications. mount differential mode EMI filters are rated for up to 9 Amps continuous protection against transient events as well as much higher peak current 
They are designed to provide high frequency suppression of both common operation per filtered line (channel) and the through hole filters are rated handling capability than most other EMI suppression devices. Low DCR. 


oY 


Surface Mount 


Typical Current Rating | No. Cut Tape 
Dimensions - mm Impedance (0) | Max. (A) of | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Figs Ww H | 100MHz | 300MHz Continuous Lines | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty.| Pricing | Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
8.33 | 10.87 | 6.35 | 200 210 9 3 | 240-2441-1-ND 16.11 69.83 128.91 | 240-2441-2-ND 450]  338.40]2,250} 709.00/M] 4,500)  688.00/M] 29F0330-2SR-10 
10.87 | 10.87 | 6.35 | 200 210 8 4 | 240-2443-1-ND 17.27 74.82 138.12 | 240-2443-2-ND 450] 362.70] 2,250} 760.00/MJ 4,500) —737.00/M] 29F0430-2SR-10 
11.43 | 4.50 | 419} 119 120 6 8 | 240-2444-1-ND 25.80 111.78 206.37 | 240-2444-2-ND 900} 1083.60] 4,500} 1135.00/MJ 9,000) 1101.00/Mj 29F0818-1SR-10 
1 | 4.83 | 4.50 | 419} 119 128 6 3 | 240-2515-1-ND 15.83 68.58 126.60 | 240-2515-2-ND 900} 665.10] 4,500} 696.00/M] 9,000)  675.00/M] 29F0318-1SR-10 
6.10 | 4.50 | 2.92 83 83 6 4 | 240-2517-1-ND 14.73 63.85 117.87 | 240-2517-2-ND 900}  619.20]4,500} 648.00/M] 9,000)  629.00/M] 29F0418-0SR-10 
6.10 | 4.50 | 4.19) 119 118 6 4 | 240-2442-1-ND 15.08 65.33 120.60 | 240-2442-2-ND 900} 633.60] 4,500} 663.00/M] 9,000)  643.00/M] 29F0418-1SR-10 
10.87 | 10.87 | 8.89 | 290 299 9 4 | 240-2518-1-ND 20.86 90.38 166.86 | 240-2518-2-ND 400} 389.20] 2,000} 918.00/M] 4,000) — 890.00/M] 29F0430-4SR-10 
11.43 | 4.50 | 2.92 75 81 6 8 | 240-2519-1-ND 25.02 108.42 200.16 | 240-2519-2-ND 900} 1051.20] 4,500} 1101.00/MJ 9,000) 1068.00/M] 29F0818-0SR-10 
Through Hole 
No. of Dimensions —- mm Current Rating Typical Impedance (Q) | Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Lines A B c D 1 Max. (A) Continuous | @ 100MHz | @ 300MHz Part No. if 10 50 100 | Part No. 

3 7.62 5.08 10.44 2.54 8 266 288 240-2514-ND 85 fl 61 -55 | 29F0303-0T0-10 

3 8.34 10.88 10.57 7.62 10 342 400 240-2516-ND 1.13 94 81 -73 | 29F0328-0T0-10 

2 4 10.87 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2494-ND 1.31 1.09 94 -85 | 29F0428-0T0-10 

4 10.87 5.49 10.44 2.54 8 245 290 240-2495-ND 1.00 83 we -65 | 29F0429-0T0-10 

5 13.41 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2496-ND 1.97 1.64 1.41 1.27 | 29F0528-0T0-10 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1535 


Steward iaird > Differential Mode Surface Mount and Through Hole Ferrite EMI Filters (cont) 


Axial Lead Ferrite Beads for Broad Band EMI Filtering 
Through Hole Applications 


Steward’s two-terminal axial lead ferrite beads provide economical filtering for differential mode EMI suppression applications. Constructed 
using a continuous 22 gauge conductor, these devices are able to withstand high peak currents that can destroy other surface mount devices. 
Through hole installation. Low DCR. 


Current Cut Tape 
Dimensions — mm | Typical Impedance (Q) |Rating | Max. (A) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| A B c @ 100MHz | @ 300MHz Continuous _| Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
1 | 3.51) 25.40] 4.45 143 165 5 240-2437-1-ND 98 4.23 7.80] 240-2437-2-ND 1,800 46.00/M] 5,400 43.00/M]} 28J0138-11R-10 
3.51] 59.00] 4.45 75 80 5 240-2438-1-ND 98 4.24 7.83] 240-2438-2-ND 4,500 46.00/M] 9,000 43.00/M] 28L0138-10R-10 
3.51] 59.00 | 8.89 135 138 5 240-2439-1-ND 91 3.93 7.26] 240-2439-2-ND 4,500 42.00/M] 9,000 40.00/M] 28L0138-40R-10 
2 3.51| 59.00 | 13.97 220 210 5 240-2440-1-ND 1.80 7.82 14.43 | 240-2440-2-ND 4,500 84.00/M]} 9,000 79.00/M] 28L0138-70R-10 
3.51] 59.00 | 5.23 86 78 5 240-2513-1-ND 96 4.18 7.71 | 240-2513-2-ND 4,500 45.00/M} 9,000 42.00/M] 28L0138-80R-10 
Wound Bead 


Chokes for 
Differential Mode 
EMI Filtering 


Broad Band EMI Filtering 


; ; 
+ Plastic Spacer 


1.26 
- Through Hole 
Multi-aperture, multiple turn ferrite Dimensions — mm Typical Impedance (Q) | Digi-Key Pricing Steward 
chokes. Three turn configurations Fig. A B [o} @ 50MHz | @ 100MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
provide lossy impedance over 1,0000. 1 6.00 50.53 10.00 845 1,000 240-2492-ND 39 3.27 14.09 25.36 28C0236-0EW-10 
These parts offer excellent broadband 2 6.00 86.46 10.00 700 835 240-2491-ND 39 3.27 14.09 25.36 28C0236-0BW-10 
p 3 6.00 20.96 10.00 845 1,000 240-2493-ND 51 4.26 18.38 33.08 28C0236-0JW-10 
frequency performance. Current rating 4 5.99 14.99 10.00 680 835 240-2510-ND 58 4.83 20.83 37.49 28C0236-0BS-10 
is up to 5 Amps continuous operation. 5 5.99 86.46 10.00 360 460 240-2509-ND 51 4.19 18.08 32.54 28C0236-0DW-10 
Ferrite EMI Disks and Plates Dimensions —mm | Digi-Key Steward 
ai z Fig. A B c Part No. 1 50 Part No. 
with Adhesive Disks 
Steward’s Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively coupled 20.00 = 1.27 | 240-2248-ND§t 44 1.20 5.16 HMo0787-100 
electromagnetic interference. After the PC board soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly 
on the source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). Can also be utilized either as inductively- 20.00 == 1.91 | 240-2249-ND§t 17 142 6.11 HM0787-200 
coupled components or EMI shields on PC board components and traces. 1 35.56 = 4.91 240-2250-ND§t 35 2.87 12.36 HM1400-200 
Inductive coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise 16.51 = 1.27 | 240-2252-ND§ 13 4.06 4.55 MMo650-100 
time of the wave form is effectively slowed by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. 
EMI shielding occurs when the ferrite absorbs the radiated EMI emissions from active components, effectively 20.00 = 1.91 | 240-2254-ND§ 17142 6.11 MM0787-200 
protecting other boards or components in the vicinity from radiated contamination. Performance varies with each Plates 
application. 
Features: * Parts have 3M VHB double-sided permanent adhesive * Can be used to locate unwanted EMI 26.42 | 26.42 | 1.27 | 240-2257-ND§t 21 1.74 7.49 HP1040-100 
antennas ¢ Flat Flex and Ribbon Cable Shields ¢ Provides retrofit auxiliary EMI attenuation 26.42 26.42 1.91 | 240-2258-ND§t 27 2.23 9.61 HP1040-200 
Fig. 1 — Disks Fig. 2— Plates 8.00 | 8.00 | 2.00 | 240-2259-ND Aq 89 3.85 | MPO0315-200 
26.42 8.89 1.27 | 240-2260-ND 13 1.08 4.65 MP0350-000 
A 11.00 11.00 | 2.00 | 240-2261-ND 12 1.02 4.38 MP0433-000 
| | 2 13.00 13.00 | 2.00 | 240-2262-ND 14 1.13 4.86 MP0512-200 
15.00 15.00 | 2.00 | 240-2264-ND 15 1.26 5.41 MP0591-200 
19.30 19.30 | 1.27 | 240-2265-ND§ 15 1.28 5.50 MP0760-100 
26.42 26.42 1.27 | 240-2266-ND§ 21 1.74 7.49 MP 1040-100 
26.42 26.42 1.91 | 240-2267-ND§ .27 2.23 9.61 MP1040-200 
38.00 38.00 | 2.00 | 240-2268-ND 48 3.97 17.11 MP 1496-000 
§ 240-2247-ND Ferrite EMI Disk and Plate Kit (5 each of parts denoted) 
“Sample kit contains parts with temporary adhesives so they can be repositioned” ........ $30.00 + For Higher EMI Frequencies 
Ferrite Toroid Cores for Transformers and Chokes Rows) | op 
communat 
Features: Steward 35 and 40 material ferrite toroids provide low losses and high performance in transformers at kHz to low MHz frequencies. They provide ® TY 
high impedance below 10MHz for suppression for undesired signals. The H coating is an epoxy with typical thickness of 0.003 inches. The Hipot rating is Mt 
1000 VAC minimum of coating. Application: » Switched mode power supplies * Current sensing transformers * DC to DC converters * Telecommunications 
transformers and chokes ® Lighting Ballast * Ground Fault Interrupter Application * EMI filters 
Dimensions — Inches (mm) Initial AL @ 100kHz Digi-Key Pricing Steward 
oD ID H Permeability (nH per turn squared) Part No. 1 10 50 Part No. 
-230 (5.84) -120 (3.05) 060 (1.52) 5,000 991 240-2584-ND 06 53 2.30 35T0231-00P. 
-230 (5.84) -120 (3.05) -125 (3.18) 5,000 2,066 240-2585-ND 09 .78 3.38 35T0231-20P 
-230 (5.84) -120 (3.05) -100 (2.54) 5,000 1,652 240-2586-ND 09 we 3.09 35T0231-30P. 
-375 (9.53) 187 (4.75) -125 (3.18) 5,000 2,214 240-2522-ND 18 1.51 6.52 35T0375-10H 
-500 (12.70) .281 (7.14) -250 (6.35) 5,000 3,659 240-2524-ND .23 1.94 8.35 35T0501-10H 
1.000 (25.40) -610 (15.50) -394 (10.00) 5,000 4,830 240-2526-ND 1.19 9.86 42.49 35T1000-00H 
1.417 (36.00) -906 (23.00) -394 (10.00) 5,000 4,543 240-2528-ND 2.51 20.83 89.77 35T1417-00H 
-500 (12.70) .281 (7.14) -250 (6.35) 10,000 7,318 240-2532-ND 27 2.20 9.50 40T0501-10H 
1.000 (25.40) -610 (15.50) -394 (10.00) 10,000 9,660 240-2534-ND 1.37 11.36 48.97 40T1000-00H 
1.417 (36.00) -906 (23.00) -591 (15.00) 10,000 13,440 240-2537-ND 3.46 28.71 123.75 40T1417-10H 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1536 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


auntot 
r Laird. Fig. 1 — One Piece Ferrite Fig. 2 — One Piece Ferrite Fig. 3 -— 
Ste wa d Tecino.oais| > Assembly 


with 


Broad Band (30 MHz ~ 900 MHz | 2 hinged 
Optimized) Ribbon and Flex Cable Ey : case. 
Ferrite Cores for EMI 


One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables: Cable must be inserted into the ferrite cores before cable 
ends are connected for figures 1 and 2. Parts made from high performance material. 

Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases: Conveniently contain both ferrite core 
halves within the same fully assembled, hinged black plastic case. Order one part for each assembly 

Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips: Easy to use where assembled cable connectors prevent 
the use of one piece ferrite cores. White end clips provide secure closure of ferrite parts onto the flat cable. 


Assembled 
Example of 
two metal 
clipped 
parts (_M0) 


Assembled 
Example of 
two plastic 


clipped 
Tabs with screw holes for mounting the assembly included. Order two parts for each assembly. parts (_P0) 


Split Ribbon Cable Cores with Metal Clips: Split ferrite cores for flat ribbon cables clamp together with 
small metal clips that provide secure closure. Order two parts for each assembly. 


Dimensions - mm Typical Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc D E @ 100 MHz @300 MHz Part No. 1 2 10 50 100 Part No. 


Rectangular Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 


8.00 6.00 12.00 0.70 2.70 102 250 240-2320-ND A2. = 1.04 4.46 8.03 28R0315-200 
11.50 8.00 12.00 0.70 3.00 153 335 240-2155-ND 14 = 1.20 5.16 9.29 28R0453-200 
12.20 8.00 18.00 1.00 5.50 190 320 240-2156-ND 25 _ 2.04 8.80 15.84 28R0480-000 
15.01 10.00 22.86 1.50 7.49 227 370 240-2229-ND AN = 3.36 14.48 26.06 28R0592-010 
17.00 13.00 12.00 0.75 3.50 110 270 240-2157-ND 18 = 1.48 6.40 11.52 28R0669-000 
22.35 14.00 19.05 1.50 7.75 187 356 240-2082-ND 51 = 4.22 18.20 32.76 28R0880-000 
22.80 18.70 16.00 0.70 2.80 127 280 240-2161-ND 21 = 1.75 7.53 13.55 28R0898-200 
28.00 23.00 20.00 0.80 5.80 192 380 240-2162-ND 50 = 4.16 17.91 32.24 28R1102-100 
28.00 23.00 27.00 1.10 6.10 230 480 240-2325-ND 65 = 5.39 23.24 41.83 28R1103-000 
1 31.12 24.77 13.30 1.91 8.26 128 300 240-2327-ND 49 = 4.07 17.53 31.55 28R1227-100 
31.40 23.00 19.00 1.50 7.75 162 370 240-2328-ND 66 = 5.45 23.51 42.32 28R1236-000 
38.10 26.67 25.40 1.91 12.07 230 520 240-2084-ND 1.58 _ 13.10 56.45 101.61 28R1517-000 
45.08 34.42 28.58 1.52 12.45 260 530 240-2086-ND 217 = 17.99 77.53 139.55 28R1775-000 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.70 298 588 240-2088-ND 3.03 = 25.11 108.25 194.85 28R1779-000 
63.50 52.07 12.98 1.68 12.70 170 375 240-2335-ND 1.42 = 11.78 50.79 91.42 28R1779-100 
45.72 35.05 27.94 1.52 12.70 260 555 240-2336-ND 2.20 _ 18.25 78.65 141.57 28R1800-010 
55.12 43.69 25.40 1.27 12.70 280 550 240-2090-ND 2.42 — 20.09 86.59 155.86 28R2170-000 
55.12 43.69 12.70 1.27 12.70 170 370 240-2092-ND 1.25 _ 10.38 44.73 80.51 28R2170-100 
79.98 68.58 12.70 1.91 11.99 135 318 240-2094-ND 1.59 = 13.21 56.95 102.51 28R3149-000 


Oval Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 


15.50 13.50 10.00 1.40 3.40 80 216 240-2322-ND 14 = TAZ. 5.03 9.05 28R0610-000 
19.20 15.00 10.00 1.15 5.35 107 258 240-2323-ND 21 = 1.73 7.48 13.46 28R0756-000 
19.20 15.00 16.00 1.15 5.35 140 308 240-2159-ND .28 = 2.30 9.93 17.87 28R0756-200 
25.00 18.00 24.00 0.90 7.70 220 430 240-2160-ND 66 = 5.46 23.54 42.37 28R0984-000 
25.00 18.00 16.00 0.90 7.70 170 370 240-2324-ND AT = 3.90 16.83 30.29 28R0984-200 
28.58 23.50 31.00 1.70 7.70 220 430 240-2230-ND 86 = 7.13 30.73 55.31 28R1127-000 
28.58 23.50 17.00 1.70 7.70 150 330 240-2231-ND 51 = 4.26 18.36 33.05 28R1127-400 
> 28.58 23.50 9.70 1.70 7.70 110 265 240-2326-ND 33 = 2.70 11.64 20.95 28R1127-500 
37.00 27.00 18.25 1.50 8.00 168 380 240-2163-ND 72 = 6.00 25.85 46.53 28R1141-010 
32.00 25.10 35.00 0.90 7.75 350 700 240-2330-ND 1.16 = 9.61 41.44 74.59 28R1261-100 
32.00 25.10 9.70 0.90 7.75 135 310 240-2331-ND 39 _ 3.21 13.85 24.93 28R1261-200 
34.00 28.00 25.00 1.00 7.00 220 449 240-2332-ND 82 = 6.81 29.36 52.85 28R1340-200 
36.83 29.58 10.00 0.75 7.75 130 290 240-2164-ND 45 = 3.71 16.01 28.82 28R1450-100 
37.01 33.00 13.46 0.51 4.50 140 310 240-2333-ND 39 = 3.19 13.75 24.75 28R1457-400 
42.00 37.50 5.00 0.70 5.00 84 200 240-2334-ND .22 = 1.81 7.79 14.02 28R1654-010 
49.61 44.00 12.00 1.45 7.62 127 300 240-2165-ND 60 = 5.01 21.59 38.86 28R1953-000 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases 
3 67.08 53.75 27.53 1.91 16.66 236 480 240-2341-ND 2.75 = 22.79 98.25 176.85 28S2001-2A2 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips* 
63.50 52.07 28.58 84 6.35 280 590 240-2097-ND = 3.26 13.49 58.13 104.63 28S2001-0P0 
4 76.20 65.28 28.58 84 6.35 280 600 240-2099-ND = 3.38 14.00 60.34 108.61 28S2011-0P0 
45.09 34.42 28.58 84 6.35 250 550 240-2103-ND = 2.39 9.90 42.66 76.79 28S2022-0P0 
Split Ribbon Cable Cores with Metal End Clips (1 Set = 2 Filters and 2 Clips) * 
63.50 52.07 28.58 84 6.35 280 590 240-2096-ND = 3.26 13.49 58.13 104.63 28S2001-0M0O 
76.20 65.28 28.58 84 6.35 280 600 240-2098-ND = 3.38 14.00 60.34 108.61 28S2011-0MO 
4 88.90 78.23 28.58 84 6.35 240 630 240-2100-ND = 4.52 18.74 80.79 145.42 28S2012-0M0O 
45.09 34.42 28.58 84 6.35 250 550 240-2102-ND _ 2.39 9.90 42.66 76.79 28S2022-0M0 
38.10 26.67 25.40 84 6.35 250 520 240-2104-ND — 2.06 8.55 36.84 66.31 28S2023-0M0 


Extra Accessories 


Extra Plastic End Clip with Mounting Hole for a Split Ribbon Cable Core....................- 240-2345-ND 13 = 1.04 4.49 8.08 ASSE001-2 
Extra Metal End Clip for Split Ribbon Cable Core .............. 0.00.0 ece eee e cence ene eeeneeee 240-2346-ND 14 = 1.17 5.06 9.11 ASSE017-2 


* Note: Split ribbon cable cores require two ferrite pieces per one complete assembly (except split cores in fully assembled hinged plastic cases). 


240-2507-ND Ferrite EMI Cores for Flat Ribbon and Flex Cables (3-11 each of 36 different sizes) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T091) 1537 


a unit of 


Steward | ‘zits. Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses 


Low Frequency (300kHz ~ 30MHz) 
Cores for Round Cables RoHS o HI 
Steward LFB ferrite material provides excellent impedance at lower frequencies. —_ 1 Turn 2 Turn 5 Turn 


Optimum EMI attenuation is between 300kHz and 30MHz, however, with additional wire ® 
turns, much broader EMI frequencies can be effectively attenuated. 


Additional wire turns will multiply impedance. 


Net Impedance (0) 

Dimensions - mm @ 1MHz @ 1MHz @ 1MHz @ 5MHz @ S5MHz @ S5MHz Digi-Key Pricing Steward 

A B c (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) Part No. i 10 50 100 500 Part No. 
9.00 7.00 5.00 21 90 558 36 140 867 240-2135-ND§ 15 1.26 5.44 9.79 39.15 | LFBO90050-000 
9.50 19.05 5.10 63 240 1464 86 332 2514 240-2277-ND§ 45 3.71 15.99 28.78 115.11 | LFBO95051-000 
12.70 7.00 7.92 16 70 436 25 102 593 240-2278-ND§ 19 1.55 6.66 11.99 47.97 | LFB127079-000 
14.27 28.58 6.35 122 490 2842 120 480 2646 240-2279-ND§ 1.71 14.14 60.94 109.69 438.75| LFB143064-000 
14.27 13.46 6.35 57 220 1169 53 215 1552 240-2136-ND§ 79 6.57 28.30 50.94 203.76} LFB143064-100 
15.88 28.58 7.87 105 410 2615 100 390 2305 240-2281-ND§ 1.09 9.05 39.00 70.20 280.80 | LFB159079-000 
17.40 28.58 9.50 91 350 2184 85 340 2044 240-2282-ND§ 2.16 17.92 77.25 139.05 556.20) LFB174095-000 
18.10 10.00 10.00 31 138 809 29 115 722 240-2283-ND§ 51 4.23 18.25 32.85 131.40} LFB180100-000 
18.70 28.58 10.16 91 350 1969 84 330 1863 240-2284-ND§ 2.34 19.36 83.44 150.19 600.75] LFB187102-000 
22.10 12.70 14.00 30 30 818 28 110 699 240-2137-ND§ 65 5.41 23.30 41.94 167.76 | LFB220140-000 
25.00 13.00 15.00 34 136 850 26 80 624 240-2285-ND§ 92 7.66 33.00 59.40 237.60) LFB250150-000 
25.91 28.58 12.83 106 420 2647 62 240 1487 240-2138-ND§ 3.30 27.37 117.96 212.33 849.33] LFB259128-000 
28.98 15.21 19.05 34 155 963 22 70 573 240-2286-ND§ 1.47 12.16 52.41 94.34 377.37} LFB290190-000 
31.00 13.00 19.00 33 143 845 22 88 554 240-2139-ND§ 1.45 11.98 51.63 92.93 371.70} LFB310190-000 
36.00 15.00 23.00 27 110 653 19 75 438 240-2287-ND 2.80 23.18 99.90 179.82 719.28] LFB360230-300 


§ 240-2508-ND 


Broad Band (optimized 30MHz ~ 800MHz +) 
Bead Cores for Round Cables and Wire Bundles 


One-piece ferrite tubular bead cores for effectively attenuating a broad range the smallest and most cost effective EMI solution when filtering both common 
of conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Install over mode and differential mode EMI on internal and external cable assemblies. By 
round cables or wire bundles. Ferrite beads can be over molded or covered using Steward’s high performance material, one is able to use the smallest and 
with heat shrink coating if desired. Additional wire turns will multiply impedance. lowest weight core size possible with the highest EMI attenuation performance 
Steward’s cylindrical beads for round cables in Broad Band 28 material provide available. 


Dimensions - mm Typical Impedance 0 Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc @ 50MHz @ 100MHz @ 300MHz Part No. ul 10 50 100 500 Part No. 
6.35 15.88 3.18 131 182 300 240-2289-ND 14 1.17 5.04 9.07 36.27 28B0250-100 
6.78 14.22 3.99 100 138 260 240-2112-ND 14 1.12 4.83 8.69 34.74 28B0268-000 
7.00 13.50 3.80 84 146 268 240-2290-ND 14 1.16 4.99 8.98 35.91 28B0275-000 
8.00 4.78 3.17 69 100 220 240-2291-ND 12 97 4.19 7.54 30.15 28B0315-000 
8.00 10.06 3.17 112 158 281 240-2292-ND 15 1.22 5.26 9.47 37.89 28B0315-100 
8.60 10.00 3.80 85 143 264 240-2293-ND nS 1.27 5.46 9.83 39.33 28B0339-000 
9.00 20.00 4.75 148 205 360 240-2295-ND .21 1.76 7.58 13.64 54.54 28B0355-000 
9.53 14.48 5.08 114 154 282 240-2067-ND 19 1.55 6.69 12.04 48.15 28B0375-100 
9.53 19.05 5.08 146 194 310 240-2113-ND 22 1.82 7.86 14.15 56.61 28B0375-300 
9.53 4.83 5.08 52 81 200 240-2296-ND 12 1.02 4.39 7.90 31.59 28B0375-400 
9.75 10.00 3.80 125 159 286 240-2297-ND 18 1.45 6.26 11.27 45.09 28B0384-000 
9.75 25.00 3.80 254 322 473 240-2298-ND -30 2.51 10.84 19.51 78.03 28B0384-200 
9.91 15.00 6.35 88 128 248 240-2299-ND 18 1.50 6.46 11.63 46.53 28B0390-200 
12.00 10.00 3.55 152 195 320 240-2240-ND 23 1.87 8.08 14.54 58.14 28B0473-000 
12.00 25.00 3.55 318 424 558 240-2241-ND 43 3.60 15.51 27.92 111.69 28B0473-200 
12.32 25.40 4.88 253 320 450 240-2114-ND 43 3.60 15.50 27.90 111.60 28B0485-000 
12.70 6.35 7.92 52 83 200 240-2301-ND 16 1.29 5.58 10.04 40.14 28B0500-100 
14.27 10.16 6.35 101 145 270 240-2302-ND 26 2.18 9.38 16.88 67.50 28B0562-000 
14.27 28.58 6.35 262 317 470 240-2078-ND 58 4.81 20.74 37.33 149.31 28B0562-200 
14.27 15.24 7.26 121 173 295 240-2303-ND 33 2.76 11.91 21.44 85.77 28B0563-000 
14.27 28.57 7.26 197 287 406 240-2304-ND 55 4.53 19.54 35.17 140.67 28B0563-200 
14.48 5.51 8.51 51 82 200 240-2305-ND Ay 1.41 6.06 10.91 43.65 28B0570-000 
15.00 35.00 5.90 348 450 580 240-2242-ND 79 6.57 28.31 50.96 203.85 28B0591-200 
1 15.65 28.58 7.00 232 310 450 240-2306-ND 68 5.64 24.30 43.74 174.96 28B0616-000 
15.88 14.27 7.87 87 163 273 240-2307-ND .38 3.11 13.43 24.17 96.66 28B0625-000 
15.88 28.58 7.87 209 280 400 240-2115-ND 66 5.49 23.65 42.57 170.28 28B0625-100 
16.00 28.00 9.25 171 243 370 240-2308-ND 60 4.94 21.29 38.32 153.27 28B0631-100 
17.42 6.35 9.52 61 91 214 240-2310-ND 23 1.93 8.30 14.94 59.76 28B0686-000 
17.42 28.57 9.52 191 242 390 240-2079-ND 73 6.06 26.11 47.00 188.01 28B0686-200 
18.67 28.58 10.16 197 250 400 240-2080-ND 83 6.88 29.66 53.39 213.57 28B0735-000 
18.67 14.27 10.16 108 150 270 240-2311-ND AB 3.79 16.35 29.43 117.72 28B0735-300 
22.10 6.35 13.72 53 85 205 240-2312-ND 29 2.41 10.39 18.70 74.79 28B0870-000 
22.10 12.70 13.72 80 122 236 240-2116-ND 49 4.05 17.46 31.43 125.73 28B0870-100 
25.40 12.70 15.49 83 122 247 240-2313-ND 63 5.21 22.45 40.41 161.64 28B0999-000 
25.40 12.70 12.70 106 151 278 240-2117-ND 74 6.10 26.29 47.32 189.27 28B1000-000 
25.91 28.58 12.83 104 276 412 240-2081-ND 1.62 13.40 57.78 104.00 415.98 28B1020-100 
28.50 28.58 13.77 218 307 440 240-2243-ND 1.96 16.21 69.89 125.80 503.19 28B1122-100 
29.01 7.49 19.00 53 85 200 240-2118-ND A7 3.87 16.68 30.02 120.06 28B1142-000 
29.01 13.84 19.00 ae 114 235 240-2314-ND 79 6.55 28.23 50.81 203.22 28B1142-100 
31.12 15.93 19.05 100 140 270 240-2315-ND 1.10 9.15 39.43 70.97 283.86 28B1225-000 
31.75 22.22 19.05 134 186 292 240-2119-ND 1.60 13.28 57.24 103.03 412.11 28B1250-000 
36.00 12.70 23.00 78 115 230 240-2317-ND 1.11 9.22 39.76 71.57 286.29 28B1417-200 
39.12 22.22 16.76 204 254 405 240-2319-ND 3.03 25.07 108.05 194.49 777.96 28B1540-000 
50.80 28.70 25.40 218 305 442 240-2244-ND 5.97 49.46 213.20 383.76 1535.04 28B2000-100 
60.96 12.70 35.56 90 135 285 240-2120-ND 3.07 25.46 109.75 197.55 790.20 28B2400-000 
2 38.86 28.58 12.95 161 210 347 240-2318-ND 2.25 18.66 80.43 144.77 579.06 28B1531-000 
19.64 12.70 5.10 100 141 273 240-2497-ND 67 5.54 23.90 43.02 172.08 28B0773-050 


240-2505-ND Ferrite Broad Band EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles Sample Kit (1-12 each of 36 part sizes) ......... 0.62. cece reece eee e eens eens eee eenee este ee ee eee 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1538 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


High Frequency (300MHz ~ 2GHz) Cylindrical Cores for Round Cables 


Made from special high frequency material, these ferrite cylinders and toroids have EMI attenuation (impedance) that peaks above 1GHz for most part sizes. Also available in A 
split clamp-on shapes (in plastic cases) listed at the bottom of this page. Size and shape of the part can affect performance and frequency response. ™~ 
Dimensions - mm Net Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
A B c @ 500MHz @ 800MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 

7.52 10.00 2.39 136 138 240-2146-ND 25 2.04 8.80 15.84 63.36 HFB075024-000 

9.52 10.00 5.08 74 85 240-2145-ND .29 2.41 10.40 18.72 74.88 HFB095051-100 

9.52 19.00 5.08 135 183 240-2140-ND 48 3.95 17.03 30.65 122.58 HFB095051-200 

12.32 5.00 4.88 56 62 240-2269-ND .29 2.39 10.29 18.52 74.07 HFB123049-000 

12.32 10.00 4.88 110 127 240-2149-ND 49 4.10 17.66 31.79 127.17 HFB123049-100 

12.32 25.40 4.88 287 305 240-2270-ND 1.13 9.39 40.46 72.83 291.33 HFB123049-300 

14.27 10.00 6.35 100 113 240-2147-ND -60 4.93 21.25 38.25 153.00 HFB143064-100 

14.27 28.58 6.35 315 306 240-2148-ND 1.56 12.94 55.76 100.37 401.49 HFB143064-300 

15.24 10.00 3.38 190 189 240-2151-ND 78 6.48 27.91 50.24 200.97 HFB152034-000 

15.65 20.00 6.99 200 216 240-2273-ND 1.32 10.94 47.16 84.89 339.57 HFB157070-000 

15.88 28.58 7.87 290 302 240-2142-ND 1.83 15.13 65.23 117.41 469.62 HFB159079-100 

16.00 19.00 9.25 145 155 240-2274-ND 1.11 9.23 39.79 71.62 286.47 HFB160093-200 

16.00 27.99 9.25 198 261 240-2152-ND 1.60 13.28 57.25 103.05 412.20 HFB160093-300 

16.99 10.00 7.01 115 127 240-2153-ND .84 6.96 30.00 54.00 216.00 HFB170070-000 

16.99 20.00 7.01 215 234 240-2275-ND 1.59 13.21 56.93 102.47 409.86 HFB170070-100 

18.67 30.00 10.16 250 276 240-2143-ND 2.40 19.91 85.81 154.46 617.85 HFB187102-100 

25.91 28.58 12.83 246 268 240-2154-ND 4.67 38.67 166.66 299.99 1199.97 HFB259128-100 
240-2225-ND High Frequency Ferrite Clamp-On and Solid Cylinder Core Sample Kit for Round Cables (one each of 18 different SIZES) ........ 6.0... e cece cece eee eect eee ee ee eet ee eee estates teeeeteteeeeeneeeees $30.00 
Clamp-On, Split Ferrite Cores in Plastic Cases RoHS 


for Round Cables and Wire Bundles ) 


Split ferrite bead cores in clamp-on (or snap-on) plastic cases can be easily used for EMI attentuation where one-piece cores cannot be installed. Clamp-on cores are also 
convenient for use during EMI testing. Cylinder, round and box shaped plastic cased part shapes available. Additional wire turns will multiply impedance. High performance material. 


Broad Band Plastic Clamp-On Cores Optimized for 30MHz ~ 800MHz + 


Plastic Case Max. Cable 
Case Dimensions - mm Diameter Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Color A B c mm 100MHz 300MHz Part No. i 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
Black 25.20 13.00 3.50 3.50 240 400 240-2233-ND§$ 1.37 1.14 98 89 28A0350-0B2 
White 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2068-ND 94 79 68 61 28A0392-0A0 
Black 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2070-ND§$ 94 79 68 61 28A0392-0A2 
Black 42.55 14.30 5.35 5.10 277 449 240-2344-ND§¢ 1.17 97 .84 76 28A0434-0A2 
Black 53.39 18.75 4.80 4.50 572 688 240-2245-ND§$ 1.76 1.46 1.26 1.13 28A0592-0A2 
1 Black 53.39 18.75 6.60 6.55 471 575 240-2246-ND§$ 1.80 1.49 1.29 1.16 28A0593-0A2 
White 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2065-ND 1.30 1.08 94 84 28A0640-0A0 
Black 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2066-ND§¢ 1.30 1.08 94 84 28A0640-0A2 
Black 55.91 24.82 10.00 10.00 348 514 240-2580-ND 3.68 3.05 2.63 2.37 28A0807-0A2 
Black 41.68 21.03 7.00 6.35 270 460 240-2122-ND§$ 1.36 1.13 98 88 28A2026-0A2 
Black 35.10 18.00 9.00 9.00 220 360 240-2124-ND§$ 1.16 96 83 ie} 28A2736-0A2 
Black 33.70 30.00 13.00 12.85 260 410 240-2127-ND§¢ 6.08 5.04 4.34 3.91 28A3851-0A2 
Round Clamp-On Ferrite 
Black 19.90 19.20 8.20 8.13 160 300 240-2123-ND§$ 1.86 1.55 1.33 1.20 28A2432-0A2 
2 Black 13.60 24.55 10.20 10.19 130 250 240-2125-ND$ 1.96 1.63 1.40 1.26 28A3039-0A2 
Black 15.40 28.80 13.60 13.55 120 230 240-2128-ND$ 2.25 1.87 1.61 1.45 28A4155-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
White 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2072-ND 2.92 2.43 2.09 1.88 28A2024-0A0 
Black 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2073-ND§$ 2.92 2.43 2.09 1.88 28A2024-0A2 
White 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2074-ND 1.28 1.06 92 83 28A2025-0A0 
3 Black 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2075-ND§$ 1.28 1.06 92 83 28A2025-0A2 
White 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2076-ND 1.67 1.39 1.20 1.08 28A2029-0A0 
Black 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2077-ND§$ 1.67 1.39 1.20 1.08 28A2029-0A2 
Black 42.00 29.20 19.30 18.80 210 360 240-2121-ND§$ 7.15 5.93 5.11 4.60 28A5776-0A2 
Large Round Clamp-On 
4 Black 56.64 19.50 45.00 25.40 425 533 240-2199-ND 9.87 8.18 7.05 6.35 28A5131-0A2 
§ 240-2224-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Small Sample Kit for Round Cables (one each of parts denoted) ... ... $30.00 
+ 240-2506-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Large Sample Kit for Round Cables (1-12 each of parts denoted) .. ... $60.00 
High Frequency (300MHz ~ 2GHz) Clamp-On Ferrite Cores 
Plastic Case Max. Cable Net 
Case Dimensions - mm Diameter Impedance (9) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. | Color A B c D mm 500MHz 800MHz Part No. i 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
29.30 12.80 5.30 12.40 4.65 152 168 240-2129-ND Act 92 80 72 HFA100049-0A2 
5 Black | 41.68 21.03 8.13 21.03 6.35 340 281 240-2132-ND 2.63 2.19 1.89 1.70 HFA150068-0A2 
40.36 19.10 9.09 20.80 8.95 260 262 240-2130-ND 2.42 2.01 1.73 1.56 HFA163090-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
32.50 17.88 7.00 18.39 6.35 350 339 240-2131-ND 2.66 2.21 1.90 1.71 HFA150066-0A2 
6 Black | 32.64 21.77 10.00 21.84 9.91 290 280 240-2133-ND 3.60 2.99 2.58 2.32 HFA187102-0A2 
32.51 29.01 13.00 29.60 12.70 315 275 240-2134-ND 6.64 5.51 4.75 4.28 HFA259131-0A2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1539 


Panasonic 
EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: * DC Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resistance: 10MQ minimum 


ELDR35 
= EL SASS 


Le rete] 


HZ 4A 


ELSR35) 


“* 


ELDR-25 


je 


10 100 1000 
Frequency (MHz) 


Dim. in mm 
Imp. (Q) | Digi-Key Pricing Panasonic 

Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | PartNo. 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 140 min. | P9817TB-ND = — 88.00 82.00/M | EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BK-ND 1.79 14.58 _— — | EXC-ELDR35C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 110 min. | P9818TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 _— — | EXC-ELSA39 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 100 min. | P9819TB-ND — =— —  82.00/M | EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 1.73 14.08 114.00 — | EXC-ELDR25C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 60min. | P9820TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60 min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 =- — |_EXC-ELSA35 
Radial Single Type (Tape and Box)| 60 min. | P9821TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 60 min. | P9821BK-ND 1.27 8.78 = — |_EXC-ELSR35S 
Surface Mount Bead Cores 
0603 
FEATURES: EXC-3BB Series: * High impedance for high speed signal line » Increase the A 


characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz ~ 
300MHz range EXC-3BP Series: * Reduced DC resistance for EMI suppression * High current 
rating » Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz 

APPLICATIONS: Clock line, signal line, I/O interface circuit 


Imp. 100 Cut Tape Tape & Reel 
MHz ] Rac | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
25% | (mA) | (Q) | PartNo. 10 100 500 |Part No. 4,000 Part No. 
2200. 200 | 0.3 |P10188CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
6000 100 | 0.8 )P10189CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
10000 50 1 |P10190CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10190TR-ND 45.00/M | EXC-3BB102H 
600 1000 | 0.07)P10749CT-ND 1.72 12.10 41.80 |P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
1200 500 | 0.1 |P10750CT-ND ‘1.72 12.10 41.80 |P10750TR-ND 66.00/M_ | EXC-3BP121H 


High Current 

FEATURES: 

Super small, high self-resonant frequency and excellent tolerance 
SPECIFICATIONS: 

© Tolerance: +25% »* Test Frequency: 100MHz 


Rdc Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Imp| 1 | Max. (mm) Digi-Key Pricing Pricing* Panasonic 
Size | (0) |(A)|(m0)| A BC |Part No. 10 100 500 | 3,000 4,000 |Part No. 
0603/27/14 | 6 |16 8 8 |P10436CT-ND 2.61 1843 63.65 — __ 87.00/M|EXC-ML16A270U 


0805|39|4 | 8 /20 12 9 |PIOI9ICT-ND 261 1843 63.65 — __ 87.00/M |EXC-ML20A390U 


1206/68 | 3 | 12 |3.2 1.6 9 |P10437CT-ND_ 2.56 18.25 65.70 | 102.00/M — |EXC-ML32A680U 


1806] 91 | 3 | 16 [4.5 1.6 1.1|P11956CT-ND 2.82 20.13 72.45 | 121.00/M — |EXC-ML45A910H 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Surface Mount Bead Core Assortment Kit: 
EXC1-KIT-ND 20 each of 9 values (180 pieces) (ROHS Compliant).............+2seeseeeeseeeeee $61.95 


Surface Mount Bead Cores 


SPECIFICATIONS: © Tolerance: +25% © Test Frequency: 100MHz Rated Current: 2 (A) ¢ Flow/ Reflow Soldering 


Frequency Characteristics 


A 


10 100 1000 
Frequency (MHz) 


Cut Tape 
Price Each|Digi-Key 


Tape and Reel 


Imp.) Dimensions (mm)| Digi-Key Pricing Panasonic 


Surface Mount Bead Core Array 
0804 (0402x4) 

FEATURES: * .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 5mg), 
narrow pitch, compatible with SSOP pitch 


EXC-28BB Series: * Suitable for high speed signals (over 50MHz), excellent 
cross talk characteristics (100MHz: <-25dB) APPLICATIONS: « PC, LCD, DSC, 
Printer, PDA, MD, CD, NAVI 

EXC-28BA Series: * Suitable for ring suppression while maintaining wave 


form, excellent cross talk characteristics (100MHz: <-30dB) APPLICATIONS: 
+ HDD, E-IDE (Ultra DMA 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW 


Dim. in mm 


Imp. Cut Tape Tape and Reel 

100 MHz} | | Rdc| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
25% |(mA)| (0) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 5,000 Part No. 
1200 | 100 | 0.5 | P10751CT-ND 71 52.38 =| P10751TR-ND 298.00/M EXC-28BB121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10752CT-ND 71.52.38 =| P10752TR-ND 298.00/M EXC-28BB221U 
1200 | 100 | 0.5 | P10753CT-ND 71 52.38 =| ~P10753TR-ND 298.00/M EXC-28BA121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10754CT-ND 71 52.38 =| P10754TR-ND 298.00/M EXC-28BA221U 


Common Mode Noise Filter 
0504 


Features: * Low profile * Low DC resistance High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
Applications: General electronic equipment 
Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


@ 


Dim. in mm 


Imp. @100MHz | Rated| Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current} Rdce | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)|(mA DC)| (0 Max.) | Part No. 1 10 100) 5,000 | Part No. 
900 150, 5 160 1.75 | P12972CT-ND 61.46 = .34] = 192.00/M | EXC-24CE900U 
1200 180 5 140 2.20 | P12970CT-ND 61.46 = .34] = 192.00/M | EXC-24CE121U 
2000 200 5 130 2.70 | P12971CT-ND 61.46 34] — 192.00/M | EXC-24CE201U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Common Mode Noise Filter Array 
0804 


Features: * Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
2 filters in one small package 
Applications: General electronic equipment 


Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. in mm 
Imp. @100MHz /|Rated| Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current | Rdce | Digi-Key Price Each Pricing* Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)| (mA DC) | ( Max.) | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
900 150, 5 160 15 P12975CT-ND 88 66 49] 277.00/M |EXC-28CE900U 
1200 180 5 140 2.0 P12973CT-ND 88 66 49]  277.00/M |EXC-28CE121U 
2000 200 5 130 2.5 P12974CT-ND 88 66 49] —277.00/M |EXC-28CE201U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


LC/LR Composite Devices 


Features: 


+ Effective for noise and ESD at the same time 


* Simple pattern without connecting GND pattern 


Applications: Dim. in mm 


+ Information/communication devices with LCD displays 


Inductance} Q Imp. @ | SRF@ 

@100MHz | Min. | 800-900 | +50MHz | RDC | IDC Cut Tape Reel 
+20% |@100) MHz Nom. /|Max.]Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
Nom. | MHz) Nom. | (MHz) | (0) |(mA)|Part No. 1 10 100 |10,000 | PartNo. 


Tape & 


99nH 4 | 15000 | 850 10 | 90 |P13345CT-ND 161.35 10.58 | 61.00/M| ELW-CF800F01 


Dia|(Q)|L WH _ A |PartNo. 10 100 |Part No. 2,000 10,000 | Part No. Inductance@ |DCR@|] SRF | Ic Cut Tape Tape & Reel 

A | 25 |3.2 1.6 1.6 0.5/P9810CT-ND@ 41.31 |P9810TR-ND® —173.00/M__160.00/M|EXC-CL3216U1 400MHz, +5% | +20% Min. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 

B | 45 [3.2 25 1.6 0.5|}P9811CT-ND 53.39 |P9811TR-ND 221.00/M —_205.00/M| EXC-CL3225U1 Nom. Nom. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 100] 10,000 | Part No. 

C 4115|4.5 3.2 1.8 0.5)P9812CT-ND® 62 .46 |P9812TR-ND® —  240.00/M | EXC-CL4532U1 100nH 1000 | 1200 | 23 |P13346CT-ND 15 1.26 9.87 57.00/M | ELW-RFR10101F 


@ RoHS Compliant 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMT Digital Noise Filters series k: type E 


High performance noise filter for digital signal processing circuits. 


Panasonic 


Surface Mount 2 Mode Noise Filters Ete atieruclonibancl dios ala otitalraunc ioral 14 
¢ Wide attenuation band in noise signal * Minimal rounding of waveforms of the signal * High rated DC 
EXC-24CB and EXC-24CP Series current: 2.0A * Rated Voltage VDC: 50V P9870-P9878; 25V P13159 * DCR (DC Resistance Q): 0.02 » High 
magnetic shielding characteristics * Selection for: high current in small size 
FEATURES: APPLICATIONS: 
* Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment » Effectively suppresses both * Office automated equipment * TVs, VTRs * Communication equipment 


common mode noise and normal mode noise * Small size and light weight 

APPLICATIONS: 

* Receiver line, microphone line and headset of mobile phone * Small digital equipment such as personal 
computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD ¢ Digital audio and video equipment such as PDA, 
DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 

SPECIFICATIONS: 

¢ Tolerance: +25% »* Rated Voltage: 5VDC 


Dim. in mm 
Induct. Nom- Frequency Tape 
(1-3) | Capacitance | inal Range @ Cut Tape and Reelt 
+40 -30% (1-2) Cap. 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 

(nH) (pF) (pF) (MHz) Part No. 110 100) 2,000 Part No. 
10 20% 10 1,000 ~ 1,500 | P9870CT-ND 63° 47.35} 197.00/M | ELK-E100FA 
Circuit Configuration 22 420% 22 700~ 1,000 | P9871CT-ND 63 47.35} 197.00/M | ELK-E220FA 
fibebsr sree, usenis pecliiadl 47 +20% 47 | 500~1,000 |P9872CT-ND 63 47 35 | 197.00/M | ELK-E470FA 
100 +20% 100 400 ~ 1,000 | P9873CT-ND 63 47.35} 197.00/M | ELK-E101FA 
60 220 +20% 220 250 ~ 1,000 | P9874CT-ND 63.47.35 | 197.00/M | ELK-E221FA 
485 +20% 470 150~ 1,000 | P9875CT-ND 63 47.35} 197.00/M | ELK-E471FA 
1,030 30% | 1,000 80~1,000 | P9876CT-ND 63° 47.35} 197.00/M | ELK-E102FA 
2,140 +30% | 2,200 50~1,000 | P9877CT-ND 63.47.35} 197.00/M | ELK-E222FA 
9,700 +30% | 10,000} 15~1,000 | P9878CT-ND 63.47.35} 197.00/M | ELK-E103FA 
32,200 +30% | 33,000 | 10~1,000 | P13159CT-ND 1.48 35 | 197.00/M | ELK-E333FA 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Open Mode Rated Doc Cut Tape Tape and Reelt| 
Impedance Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
@100MHz (0) | (mADC) | Max. (0) | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. inl H H 
1000 50 1.5 P11169CT-ND 68 51 38 215.00/M EXC-24CB102U Digital Noise Fi Iters --7.0—4 
220 100 07 P11170CT-ND 68-5138 215.00/M | EXC-24CB221U ELKT Type Marking] 
220 350 0.4 | PI1598CT-ND 71 53.39 | 223.00/M | EXC-24CP221U Useful EMI noise filter when signal and noise : 
120 500 0.3 P11597CT-ND fi 53. 39 223.00/M EXC-24CP121U frequency are close in frequency. T type radial 
lead EMI filter consisting of one capacitor and two 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. inductors, 
FEATURES: : i005 
Dim. i Flat response at signal frequency and sharp noise 
Su rface Mou nt miro attenuation characteristics »* Minimal distortion 3-0 1.0 
of pulse signal wave form and excellent noise id 
attenuation toward high frequency noise (good EMI 
Com mon M ode 50" filter for analog signal line such as video signal) 
Hf HT ue APPLICATIONS: 
Noise Filters ee ¢ Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line 
F xe > and DC line circuit within OA, AV, communication 
APPLICATIONS: AV Equipment, USB, LVDS, IEEE1394, HDMI, SATA 1.25 6 equipment 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 5VDC SNe Replaces ELK-A series 
Cut-off | Imped- | Rated Cut Tape ‘Tape & Box 
Imp. @ 100MHz (0) oc Tape Frequency) ance | Current) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
x ae fae bees ae a dy eaten F 7 (MHz) ) Zo(a) | (mA) | Part No. 1 10 100| Part No. 1,000 [Part No. 
aero [screed | teense’ iaaeetce, [rae anie eck ee |e ae 40 550 90 | PI1099CT-ND 7.14 1.06 77 | P11099TB-ND | 439.00 |ELK-TT150GA 
Mas [SIMONE [MADE eet Rey Rar E101 00; ee O00 ES Hart NO: 55 300 | 100 | PHTiOICT-ND 444 1.06.77 | PIT101TB-ND | 439.00 [ELK-TT180EA 
120 35 140 2 | P11171CT-ND 95 71 52 | 299.00/M |EXC-24cD121U 60 550 90 | PIT102CE.ND 1.14 1.0677 = — TELK-TTI00FA 
200 40 130 3 P11172CT-ND 95 71 .52 | 299.00/M |EXC-24CD201U 
60 20 160 2 P11173CT-ND 95 71 .52 | 299.00/M |EXC-24CD600U 
90 30 160 2 |P11174CT-ND 95 71.52 | 299.00/M |EXC-24CD900U ESD Su ppressor 
36 20 200 1 P13759CT-ND 73.55 40 | 230.00/M |EXC-24CE360UP FEATURES: 
90 20 130 2.5 | P13761CT-ND 73° 55 40 | 230.00/M |EXC-24CF900U * ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.05 pF: 0402 size, 0.1pF: 0603 
24 15 460 4.5 | P13760CT-ND 95 71 .52 | 298.00/M |Exc-24cG240U size * Good ESD suppression characteristics * Good ESD withstanding »* Operating Temperature 
é . : : : Range: -55°C ~ 125°C 
90 20 100 3 |P13570CT-ND 93.70 52 | 293.00/M |EXc-24cG900U APPLICATIONS: 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. « High-Speed Data Lines (HDMI, SATA, USB, IEEE1394) » Antenna Circuitry So a 
(Cellular Phones) WwW > 
SPECIFICATIONS: L 
. Rated Voltage: 15V 
SMT EMI Filters. sreciricanions: + sovoc +24 maximum ae 
Size Dimensions - mm t 
Code L WwW a b t b 
Dinnutnkmnnn EZAEG2A (0402) | 1.00 | 050 | 020 | 025 | 0.38 
EZAEG3A (0603) | 1.60 0.80 0.30 0.30 0.50 
Frequency Characteristics Max. Max. Cut Tape 
is Peak | Clamping | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
o <a Voltage | Voltage | Part No. 110 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
i = 500V 4oov P13571CT-ND 33° 23.16 /P13571TR-ND | 10,000 99.00/M | EZA-EG2A50AX 
2 ail P13682CT-ND 39.27.19 | P13682TR-ND 5,000 | 124.00/M_| EZA-EG3A50AV 
=] 
e cD 
< aan ® 
a ESD Suppressor Array Digi Reel 
Frequency (MHz) 0805 Series 
FEATURES: Dim. in mm 
250B 450B Cut Tape Tape & Reel * ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.25pF A <a~ 
Cap. | Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic * Good ESD suppression characteristics * Good ESD withstanding 2.0 
Dia.| (pF) | (MHz) (MHz) | Part No. 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. APPLICATIONS: ~sS 
H | 22 800 ~ 1,000} 600 ~ 1,000 | P9825CT-ND 69 .51_| P9825TR-ND 289.00 _|EXC-CET220U High-Speed Data Lines (HDMI, IEEE1394) xy 
@ | 47 | 450-550 |350~1,000|P9826CT-ND 69 51 |P9B26TR-ND | 289.00 | EXC-CET470U SPECIFICATIONS: oe 
F | 100 [300~450 | 200~900 [P9827CT-ND 69 51 |P9827TR-ND | 289.00 [EXC-CET101U + Rated Voltage: 15V + Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
E | 270 | 200~300 | 80~700 |P9828CT-ND 69 .51_ | P9828TR-ND 289.00 |EXC-CET271U 
D | 470 [100-220 | 50~700 |P9829CT-ND 69 51 |POB20TR-ND | 289.00 |EXC-CET471U Max. | Max. | Cut Tape 7 ; 
C [1,000] 65-200 | 30-700 [P9BS0CT-ND 69 61 |P9B30TR-ND | 289.00 |EXC-CET102U Beak (Clamping) Dini key pice Each me DGKey Lanesaud ee a Panasonic 
B [2,200| 35-180 | 15-700 [P98SICT-ND 69 61 [P9B31TR-ND | 289.00 |EXC-CET222U Voltape /evoltapes|HariiNo! SN OE 1004 art No: Give [iertelng ial art No: 
A [10,000/ 15-120 | 5-700 |P9832CT-ND 69 51 |P9832TR-ND | 289.00 |EXC-CET103U 500V | 100V |P14127CT-ND 1.50 1.03 .70 |P14127TR-ND | 5,000 | 473.00/M | EZA-EGCASOAV 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1541 


Panasonic High Frequency Bandpass Filters XW ayemiraetg stoners 


ELB-1A (0603) Type and ELB-2A (0805) Type APPLICATIONS: © Cordless phones * Wireless LAN 


Dimensions in mm 


Frequency Characteristics Cut Tape 
Frequency | Insertion Loss Attenuation VSWR Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (GHz) (dB) Maximum | (dB) Min./(GHz) | Maximum (0) Applications Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 
1 5.80 2.5 13/4.8 2.0 50 Cordless Phone P13149CT-ND 1.00 93 P13149TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A001 
2.45 2.2 25/4.8 2.0 50 Cordless Phone/Wireless LAN P13150CT-ND 1.00 93 P13150TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A002 
0805 
5.50 15 15/4 2.0 50 Wireless LAN P13151CT-ND 1.00 93 P13151TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A002 
5.40 1.8 25/7.5 2.0 50 Wireless LAN P13152CT-ND 1.00 93 = — =— ELB-2A003 
7 5.80 2.0 28/3.275 2.0 50 Cordless Phone P13154CT-ND 1.00 93 P13154TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A005 
2.45 1.6 25/3.4 2.0 50 Cordless Phone P13157CT-ND 1.00 93 P13157TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A009 
3 5.50 1.2 25/2.45 2.0 50 Wireless LAN P13158CT-ND 1.00 93 P13158TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A501 


Combination Line Filters 
Series C, types 21C, 25C and 25C (F) 


Digital Noise Filters evk-ev type 


FEATURES: 


* Effective on both EMI noise and ESD * Improves the varistor suppression and spike voltage * Small size (1216 size) 
© Good DC loaded characteristics up to 2A 


SPECIFICATIONS: 
Rated Current: 2.0A Maximum * DCR (DC Resistance): 0.020 Typical 
APPLICATIONS: * Countermeasure for ESD and EMI noise on DC line such as POS, FA machine, Amusement and etc. 


Combination line filters applicable for attenuation of both the common mode and normal mode. 

FEATURES: « Addition of superior normal mode attenuation characteristics * Compact and high inductance * Low profile 
and suitable for high density mounting 

RECOMMENDED APPLICATIONS: ¢ Lighting equipment * AV Equipment * Communication equipment * Power supply 


SPECIFICATIONS: © Operating Temperature: -20°C ~ 115°C * Voltage: AC 250Vrms Maximum » Dielectric withstanding 


voltage: AC 2kV 1 minute » Temperature rise: 45 K Maximum 


Dimensions in mm Dimensions in mm 


21C Type 
Marking 
Ee 
Inductance Capacitance | Frequency 
(1-3) Varistor (1-2) Range @ Cut Tape | Tape & Reel 25C Type 
+40% Voltage Typical 15dB Min. | Digi-Key Price Each | Pricing$ | Panasonic : 
(nH) (V1mA) (pF) (MHz) | Part No. 1 10} 2,000 PartNo. Marking 15.0 
27 425% 16 700 ~ 1500 |P13170CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV150FF 2 owe 3 
27 +25% 30 450~ 1000 |P13171CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV300FF F21.0-+1 4.c08 ryt 
27 425% 160 150~ 1000 |P13172CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV161FF os ola 
60 27 425% 430 80~1000 |P13173CT-ND 1.05 98} 405.00/M | ELK-EV431FF 
22 425% 560 60~1000 |P13174CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV561FE 
12 25% 1050 40~1000 |P13175CT-ND 1.05 .98} 405.00/M | ELK-EV112FC 
12 25% 3500 15~1000 |P13176CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV352FC 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digital Noise Filters evk-ca type 


FEATURES: DCR (at 20°C)| Rated 
* Small size * Good DC loaded characteristics up to 5A » Steep attenuation and stable frequency characteristics at high Inductance (mH Min.) (Q) Current Digi-Key Price Each Panasonic 
impedance load Common | Normal | +20%Tol. |(Arms) Max.| Part No. 1 10 100 | Part No. 
SPECIFICATIONS: 21C Type 
* Rated Current: 5.0A Maximum * Rated Voltage Maximum: 50V P13160-P13168; 25V P13169 * DCR (DC Resistance): 43.0 1.70 3.07 03 PLK1294-ND@ 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C003A 
4mQ Typical 25.0 960 1.75 04 PLK1295-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C004A 
11.0 440 790 06 PLK1296-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21CO06A 
Dimensions in mm 6.40 250 450 0.9 PLK1297-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C009A 
3.90 150 300 14 PLK1298-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C011A 
2.30 090 170 15 PLK1299-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21CO15A 
1.70 065 120 18 PLK1300-ND@ 3.68 3.15 2.63 | ELF-21CO18A 
1.00 040 .080 2.3 PLK1301-ND@ 3.68 ~—-3.15__—-2.63 | ELF-21C023A 
25C Type 
184.0 5.30 5.031 03 PLK1302-ND® 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C003A 
72.0 2.10 1.891 05 PLK1303-ND®@ 4.64 3.98 — 3.32 | ELF-25C005A 
34.0 0.90 916 07 PLK1304-ND@ 4.64 3.98 — 3.32 | ELF-25C007A 
20.0 0.52 510 0.9 PLK1305-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C009A 
Inductance Frequency 11.0 0.31 310 12 PLK1306-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C012A 
(1-3) | Capacitance} Nominal | Range @ Cut Tape /Tape & Reel 6.70 180 180 16 PLK1307-ND® 464 3.98 3.32 | ELF-25C016A 
+40% (1-2) Capacitance | 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing$ | Panasonic 4.40 110 113 2.0 PLK1308-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C020A 
(nH) (oF) (oF) (MHz) _| Part No. 1 10 | 2,000 ‘| Part No. 3.00 .080 .080 25 PLK1309-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C025A 
10 +20% 10 /1200~ 1500] P13160CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA100FA 1.80 050 053 3.2 PLK1310-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C032A 
22 20% 22 | 700~ 1000] P13161CT-ND 63 ~—.59.| 243.00/M_| ELK-EA220FA 1.20 03 037 a8 BUNISIMNDS, 4.64 3.98 3.82 | ELF25CO38A 
47 +20% 47 400 ~ 1000 | P13162CT-ND 63 ~—-.59 | 243.00/M | ELK-EA470FA 25C (F) Type — RoHS Compliant 
100 +20% 100 250~1000| P13163CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA101FA 85.0 2.10 1.891 0.5 PLK1312-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C005F 
fa 220 +20% 220 150~ 1000 | P13164CT-ND 63 «59 | 243.00/M | ELK-EA221FA ot nee Rave rye Heit eH aoe oo ERC 
485 +20% 470 70~ 1000 |P13165CT-ND 63 .59 | 243.00/M | ELK-EA471FA 26.0 0.68 0.673 08 PLK1315-ND 448 3:84 320 | ELF-25CO08F 
1030 +30% | 1000 40~ 1000 | P13166CT-ND 63 .59 | 243.00/M | ELK-EA102FA 20.0 052 0.510 09 PLK1316-ND 448 384 3.20 | ELF-25C009F 
2140+30% | 2200 20~ 1000 |P13167CT-ND 63 .59 | 243.00/M | ELK-EA222FA 71.0 031 0310 12 PLKI317-ND 448 3.843.201 EL25C012F 
9700 +30% | 10000 4~1000 | P13168CT-ND 63 .59 | 243.00/M | ELK-EA103FA 67 018 0.180 16 PLK1318-ND 448 384 320 | ELF-25C016F 
32000 +30% 33000 2~1000 | P13169CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA333FA 44 0.11 0.113 2.0 PLK1319-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C020F 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1542 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Line Filters 


V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 22V, 24V Types) 


H Series (200, 270, 400, 600 Types) 
F Series (23F, 25F Types) 

M Series (11M, 14M, 16M Types) 

N Series (15N, 18N, 20N Types) 


High N Series (17N, 19N, 21N Types) 


290 Type 


450, 650 Type Dimensions: shown in[_] are for 450 type. 


Mounting Dimensions 


Mounting Dimensions 


Standard Circuit Diagram 


® 
u S18 2 
@ 


200, 400, 600 Type 
—e 


Cs = 


b+ — A—ol 


Circuit Example 


Mounting Dimensions 
Q1.19 


Line filters for suppressing conductive noise ranging from low to high frequencies 


generated from power supply circuits of various equipment 


V Series (Vertical Structure): Excellent attenuation in high frequency characteristics 


H Series (Horizontal Structure): Greatly decreases leakage flux 
F Series (Thin Structure): 15 mm height max. 
M Series (Small Structure): Small size and lightweight 


N Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 
High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 


17N Type 


Dim. in mm 


Mounting Dimensions 


01.40 20.00 21.00 20.00 13.00 10.00 13.00 10.00 
33.53 4 . 24.00 24.50 19.50 21.00 15.00 21.00 15.00 
[28.8] 28.50 29.00 22.50 24.00 20.00 24.00 20.00 
_]4.0 
850 Type Mounting Dimensions 
1. 020 4 
Mounting Dimensions 
15.0 
een. 
B c if 
. Max. Max. D 
14 1620.5 10205 1620.1 10:07 
21V Type 15 2140.5 1140.5 2140.1 1120.1 
HI TEN Type 
ae — Mounting Dimensions 
—_ 4-0 1.2 
r 
to 
22V Type Mounting Dimensions 
21.0 
18N Type 
27.5 >| Mounting Dimensions 
401.2 
24V Type 
270 Type Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
yr 119 4 401.2 
+—1 3.0—+ 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min. | Arms Part No. ‘J 10 100 1,000 Part No. Type | mH min. | Arms Part No. a 10 100 1,000 Part No. 
V Series 47 2.0 PLK1221-ND 6.21 §3.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650Y 
33.0 | 03 PLK1005-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290H 3.3 24 PLK1009-ND@ 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650B 
220 | 0A PLK1004-ND@ 3.36 28.80 ~~ 240.00 += 1433.00 | ELF-18D290C 18 28 PLK1222-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6506 
10.0 0.6 PLK1003-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 650 15 34 PLK1008-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650M 
290 | 33 1 PLK1002-ND@ 3.36 28.80 «240.00 +=: 1433.00 | ‘ELF-18D290S 47 25 PLK1229-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Y 
2.2 13 PLK1001-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290T 27 27 PLK1230-ND 6.21 §3.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Z 
0.82 2.0 PLK1000-ND@ 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290B 2.2 2.8 PLK1037-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D666A 
56.0 0.45 PLK1206-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D4500 82.0 0.8 PLK1231-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850R 
39.0 0.50 PLK1207-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450H 56.0 11 PLK1017-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 
18.0 0.8 PLK1007-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450B 47.0 1.2 PLK1232-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850U 
10.0 1.0 PLK1208-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450J 33.0 14 PLK1233-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850H 
8.2 141 PLK1209-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450G 27.0 15 PLK1234-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Z 
450 6.8 1.2 PLK1210-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450L 22.0 1.8 PLK1018-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
5.6 14 PLK1211-ND@ 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450D 18.0 1.9 PLK1235-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Q 
3.9 18 PLK1212-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450K 850 15.0 2.0 PLK1236-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
27 2.0 PLK1006-ND@ 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450A 10.0 25 PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W. 
2.2 2.2 PLK1213-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450C 8.2 3.0 PLK1237-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850C 
1.2 3.0 PLK1214-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450M 5.6 3.4 PLK1238-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850X 
68.0 0.6 PLK1223-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656S AT 3.5 PLK1015-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
47.0 0.7 PLK1012-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650U 3.9 3.7 PLK1239-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
39.0 0.7 PLK1215-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650P 3.3 4.2 PLK1014-ND@ 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850B 
33.0 0.8 PLK1216-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650H 27 45 PLK1240-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27.0 1.0 PLK1224-ND@ 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656V 1.5 5.0 PLK1013-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
22.0 1.0 PLK1011-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650L 68.0 0.6 PLK1102-ND® 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V006A 
18.0 1.0 PLK1217-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6500 56.0 07 PLK1103-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V007A 
650 18.0 Ae. PLK1225-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6560 33.0 08 PLK1104-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
15.0 1.3 PLK1226-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656D 27.0 1.0 PLK1105-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V010A 
12.0 1.3 PLK1218-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650J ov 18.0 1.2 PLK1106-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
12.0 1.6 PLK1038-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656J 15.0 1.3 PLK1107-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V013A 
10.0 14 PLK1219-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650W 12.0 1.6 PLK1108-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V016A 
8.2 17 PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650C 8.2 1.8 PLK1109-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V018A 
6.8 18 PLK1220-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650K 6.8 2.0 PLK1110-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
6.8 2.0 PLK1227-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656K 5.6 2.2 PLK1111-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
5.6 2.2 PLK1228-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656X @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Line Filters (cont, induc ] Rated J x ; 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. fl 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 100.0 0.4 PLK1273-ND® 6.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D620 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 68.0 | 0.5 PLK1274-ND@ 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D607 
45 25 PLK1112-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V025A 47.0 0.7 PLK1287-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605F 
aw) 27 27 PLK1113-ND@ 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 390 | 07 PLK1275-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D615 
2.2 3.0 PLK1114-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | _ELF-21V030A 33.0 | 0.8 PLK1036-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | _ELF-18D624F 
233 | 20 PLK1320-ND® 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V020A 27.0 | 08 PLK1276-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618 
126 | 25 PLK1321-ND 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V025A 27.0 1.0 PLK1288-ND 5.75 49.29 410.75 ~—-2452.00 | ELF-18D618F 
9.8 3.0 PLK1322-ND@ 5.04 43.48 359.85 2159.10 | ELF-22V030A 22.0 1.0 PLK1034-ND® 5.75 49.29 410.75 ~—«-2452.00 | ELF-18D612 
22v 7.3 3.5 PLK1323-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V035A 18.0 1.0 PLK1277-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606 
(A) | 5.8 4.0 PLK1324-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V040A 18.0 1.2 PLK1289-ND 575 49.29 410.75 ~—-2452.00 | _ ELF-18D606F 
4.0 5.0 PLK1325-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V050A 12.0 13 PLK1278-ND 575. 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D609 
3.0 6.0 PLK1326-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V060A 120 | 16 PLK1290-ND@ 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D609F 
2.0 7.0 PLK1327-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | _ELF-22V070A ‘OG id BiiCoronn 7s. capo. “iAig7e. ~o4eo0n | ELENaDGIe 
27.0 2.0 PLK1328-ND® 5.04 43.18 369.85 = 2159.10 | ELF-22v020B 600 | 199 16 PLK1291-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D601F 
bet ae pant om mae ee Sea iG Feavonee 82 17 PLK1280-ND 5.75 49.29 410.75 ~—«-2452.00 |_ELF-18D602 
av) 93 | 35 PLK1331-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V035B 56 | 18 ASAPH 5:75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603 
(8) | 6.9 4.0 PLK1332-ND@ 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V040B 5.6 24 PLK1292-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603F 
45. | 50 PLK1333-ND® 5.04. 43.18 35985 2159.10 | ELF-22V050B 7 iil see! FUER: elo. Ae eee ELE epee 
32 | 6.0 PLK1334-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V060B oe || ee ALAS 5.75 49.29 410.75 © 2452.00 | ELF-18D604F 
22 7.0 PLK1335-ND@ 5.04 4318 359.85 2159.10 | ELF-22V070B 3.9 2.2 PLK1283-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D613 
16.0 | 20 PLK1336-ND 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V020C 33 25 PLK1033-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 
ay | 98 25 PLK1337-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V025C 27 26 PLK1284-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D611 
(cy | 8° 3.0 PLK1338-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22v030C 2.2 28 PLK1035-ND 5.75 49.29 410.75 = 2452.00 | ELF-18D617F 
58 35 PLK1339-ND® 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V035C 1.8 28 PLK1285-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D614 
45 4.0 PLK1340-ND 5.04 43.18 369.85 «2159.10 | ELF-22v040C 15 34 PLK1286-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D610 
820 | 08 PLK1115-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V008A 1.0 34 PLK1032-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | _ELF-18D608 
56.0 1.0 PLK1116-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V010A F Series 
ae : 5 a : : ae a yee i ech een Seen 50.0 | 03 PLK1039-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 
a5 is aTrerREATA ST - 4950. — A135. -odea.oo|| -FLRSAVO1EA 200 | 05 PLK1041-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 
0 | 1 | PRN 78 ag) 410.50 24680] ELFORITEA 40 | as | pkiowenD 8584.89 700.25 419800 | ELF-Z9FOIGA 
18.0 1.9 PLK1121-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V019A ea 09 Biicrhin Oak Biot <7aaoe. dia 00 SELF OAEOODA 
15.0 | 20 PLK1122-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V020A : : : : : : 
joo | 25 PLK1123-ND 578 4950 41250 246300 | ELF-24V025A 23F | 5.0 1.0 PLK1046-ND@ 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F010A 
9.0 28 PLK1124-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V028A 3.5 12 PLK1047-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F012A 
2av [82 | 3.0 PLK1125-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V030A 20 | 16 Aton eaD SBD BAY iteee = 419800) | ELE iearOleh 
56 34 PLK1126-ND 578 4950 41250 246300 | ELF-24voa4a 15 1.8 PLK1049-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F018A 
47 35 PLK1127-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V035A 1.2 2.0 PLK1050-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 
3.9 3.7 PLK1128-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V037A 1.0 2.2 PLK1051-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F022A 
33 42 PLK1129-ND® 8.58 73.50 612.50 3657.00 | _ELF-24V042A 200 | 07 PLK1053-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F107A 
27 45 PLK1130-ND 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V045A 120 | 09 PLK1055-ND 11.49 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F109A 
15 5.0 PLK1131-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V050A 10.0 1.0 PLK1056-ND@ 1149 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F110A 
080 | 7.0 PLK1132-ND@ 858 73.50 612.50 3657.00 | _ELF-24V070A 7.0 1.2 PLK1057-ND 1149 98.46 = 820.50 + -4898.00 | ELF-25F112A 
040 | 8.0 PLK1133-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | _ELF-24V080A 5.0 14 PLK1058-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | _ELF-25F114A 
Oe. | ae SESH 858 73.60 61250 3657.00 | ELF-24vO90A | | 25F (ay PLK1059-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F116A 
015 | 10.0 PLK1135-ND@ 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V100A a 18 aU 4i40. seeds ROQEO. ~<4R0R 00 ELE-SSELIBA 
H Series 2.0 2.0 PLK1061-ND 1149 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F020A 
68.0 | 0.25 PLK1247-ND® 3.84 32.88 + ~=—-274.00 1636.00 | ELF-18D222F 16 22 PLK1062-ND 1149 98.46 ~—820.50 + -4898.00 | ELF-25F022A 
47.0 0.3 PLK1248-ND® 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D235F 13 25 PLK1063-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F025A 
330 | 0.4 PLK1024-ND® 3.84 32.88 274.00 + 1636.00 | ELF-18D221F M Series 
220 | 04 PLK1021-ND 3.84 32.88 += 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D218 
180 | 05 PLK1241-ND@ 384 3288 27400 ~~ 163600 | ELF-180210 30.0 | 0.4 PLK1136-ND® 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO10E 
1501 08 PIKGgazEN qeds goae > 3700 ea 00 |) ELRTaDoIs 120 | 02 PLK1137-ND@ 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11M020E 
82 | 07 PLK1243-ND 3.84 32.88 © -274.00 1636.00 | ‘ELF-180214 G0. || aes Alsat tak Eee mae ade 
68 08 PLK1244-ND 384 3288 27400 163600 | ELF-18D225 35 04 PLK1139-ND@ 296 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO40E 
200) 47 1.0 PLK1249-ND 3.84 3288 274.00 + ~—- 1636.00 | ELF-18D227F sim |__2° 0.5 PLK1140-ND 296 541 211.73 1264.02 | ELF-11MOSOE 
39 1.0 PLK1020-ND 3.84 3288 274.00 —*1636.00 | ELF-18D216 15 06 PLK1141-ND@ 296 2541 211.73 1264.02 | ELF-1iMO60E 
33 1.0 PLK1245-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D213 1.0 07 PLK1142-ND 296 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO70E 
27 13 PLK1246-ND 3.84 3288 274.00 «1636.00 | ELF-18D219 0.8 0.8 PLK1143-ND 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO80E 
2.2 15 PLK1023-ND 3.84 32.88 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D228F 07 09 PLK1144-ND@ 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO90E 
15 16 PLK1019-ND® 3.84 32.88 += 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D217 05 1.0 PLK1145-ND® 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11M100E 
12 20 PLKT250-ND 3.84 3288 274.00 1636.00 | FLF-18D230F 30.0 | 04 PLK1146-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO10E 
BE i ec susie Od 8208B) 2700, eAGSEHO0::| ELF 1D 2t2E: 120 | 02 PLK1147-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO20E 
33.0 03 PLK1251-ND 3.36 28.80 = 240.00 = 1433.00 | ELF-18D270J 6.0 03 PLK1148-ND@ 3.26 27.95 232.90 + 1390.44 | ELF-14MO030E 
220 | 04 EEN oan 3360 28.80 240.00 1483.00 | ELF-18D270B 3.5 0.4 PLK1149-ND@ 3.26 27.95 ~—232.90 1390.44 | ELF-14MO40E 
aa eee E eGeaine eee oe en  caane  aaeety:| Letepoeoe || (ta (22) 05 PLK1150-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO50E 
270| gg 07 SORES aah a'a0..-38g00: 4494.00. ||-ELEABDD7ON 15 06 PLK1151-ND® 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO60E 
a6 08 PI(gEeNT 336° B.8D a0. 443300 | ELFAaD2700 1.0 07 PLK1152-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO70E 
0.8 08 PLK1153-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO80E 
27 1 PLK1256-ND 3.36 28.80 240.00 +~—«- 1433.00 | ELF-18D270D 
< +5 Biren Sag T= *98807- coaponk casa Go| ELEAanovoe 07 09 PLK1154-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO90E 
68.0 | 04 PLK1266-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D437F ura eB BEMIS NGS, Seb AOR “ee. | EL ENNDOE 
39.0 | 05 PLK1267-ND 4.55 39.03» 325.25 ~—-1942.00 | ‘ELF-18D427F 28.0 | 02 leer los > 180 15.46 -128.80 768.95 | ELF-16MO20A 
330 | 0.5 PLK1029-ND® 455 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D428 20.0 | 0.3 PLK1157-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M030A 
27.0 06 PLK1258-ND® 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D423 15.0 0.4 PLK1158-ND® 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M040A 
22.0 06 PLK1259-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D422 8.0 0.5 PLK1159-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M050A 
18.0 07 PLK1260-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D417 7.0 06 PLK1160-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16MO60A 
180 | 08 PLK1268-ND 4.55 39.038 325.25 = 1942.00 | ELF-18D417F tem | 2&2 07 PLK1161-ND® 180 15.46 128.80 768.95 | ‘ELF-16MO70A 
120 | 09 PLK1028-ND 455 39.038 325.25 += 1942.00 | ELF-18D430 35 08 PLK1162-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M080A 
10.0 1.0 PLK1031-ND@ 4.55 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D431F 2.0 1.0 PLK1163-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M100A 
8.2 1.0 PLK1261-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D415 1.0 13 PLK1164-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M130A 
400 | 68 12 PLK1262-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D412 0.8 15 PLK1165-ND 1.80 15.46 128.80 —768.95 | _ELF-16M150A 
5.6 13 PLK1263-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424 06 17 PLK1166-ND 180 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M170A 
56 14 PLK1269-ND® 455 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D424F 05 20 PLKI167-ND@ 180 1546 12880 768.95 | ELF-16M200A 
39 15 PLK1264-ND 4.55 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D433 - 
3.3 18 PLK1265-ND® 4.55 39.03 325.25 —-1942.00 | ELF-18D414 N Series 
27 2.0 PLK1270-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D434F 104.0 0.2 PLK1064-ND® 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N002A 
22 20 PLK1027-ND® 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D416 43.0 0.3 PLK1065-ND® 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N003A 
22 22 PLK1030-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D435F 15N 26.0 0.4 PLK1066-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N004A 
15 24 PLK1026-ND® 455 39.03 325.25 +=: 1942.00 | ELF-18D419 19.0 | 05 PLK1067-ND@ 2.42 20.76 173.00 ~—- 1033.00 | ELF-15N005A 
1.2 3.0 PLK1271-ND 4.55 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D420F 120 | 06 PLK1068-ND® 2.42 20.76 173.00 ‘1033.00 | _ELF-15NO06A 
056 | 34 PLK1272-ND@ 455 390332525 1942.00 | ELF-A8D441F | § pons Compliant (Continued) 
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Pg . = 
Panasonic Line Filters (con) Freel Nisa ee . 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic High N Series 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 142.0 | 02 PLK1168-ND@ 142 1221 ~—«-101.75 ~—~—~«607.00 | ELF-17NOO2A 
10.0 | O7 PLK1069-ND@ 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-1SNOO7A oe | ea Ee eon te Aaah Ipeee. eoeee | Be eeee 
68 | 08 Peete BAe 120TGs” TR OO™ «cal 088-00" [ELE 1ON00GH 26.0 | 05 PLKI171-ND@ 142 1221 101.75 607.00 | _ELF-17NOO5A 
5.3 1.0 PLK1071-ND@ 242 20.76 = 173.00 1033.00 | ELF-15N010A 16.0 0.6 PLK1172-ND@ 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO6A 
4.0 Ww PLK1072-ND@ 242 20.76 = 173.00 1033.00 | ELF-15NO11A 14.0 07 PLK1173-ND® 142 1221 ‘101.75 607.00 | ELF-17NOO7A 
15N | 27 13 PLK1073-ND 2.42 20.76 173.00 __ 1033.00 | ELF-ISNO13A | | 1] 92 0.8 PLK1174-ND 142 1224 ~—101.75 ~—«607.00 | ELF-17NOO8A 
24 15 PLK1074-ND@ 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO15A 72 1.0 PLK1175-ND@ 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO10A 
17 | 47 PLK1075-ND@ 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-1SNO17A ae aA eomine te ABT ABRee-eoeeo | EEpnetaR 
1.0 22 PLK1076-ND@ 242 20.76 173.00 ~—-1033.00 | ELF-15N022A 55 15 SS 1 aoe oo PELE NOTA 
0.6 3.0 PLK1077-ND@ 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO30A aa 17 Bia rohines jap. MBSR Yolgeh 60700") EIPAINOTTA 
80.0 04 PLK1078-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N004A 13 22 PLK1180-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N022A 
50.0 | 05 PLK1079-ND@ 467 40.05 333.75 ~~: 1993.00 | ELF-18NO05A 08 3.0 PLK1181-ND@ 142 1221 101.75 607.00 |_ELF-17NO30A 
35.0 | 06 PLK1080-ND@ 4.67 40.05 333.75 ~—«- 1993.00 | ELF-18NO06A 990 | 04 PLK1182-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO04A 
20.0 | 08 PLK1081-ND@ 467 40.05 333.75 ~—- 1993.00 | ELF-18NO08A 62.0 | 05 PLK1183-ND 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ELF-19NO05A 
tan |_15-9 1.0 PLK1082-ND@ 467 40.05 ~—-333.75 ——-1993.00 | ELF-18NO10A 43.0 0.6 PLK1184-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N006A 
250 | 08 PLK1185-ND 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ELF-19N008A 
95 12 PLK1083-ND@ 467 40.05 333.75: 1993.00 | ELF-18NO12A i ; 
ie is Senne hey anon, sige. tenon | cietanoies: | | aan 1202] 1.0 PLK1186-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 |_ELF-19N010A 
120 | 12 PLK1187-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO12A 
4.2 2.0 PLK1085-ND@ 467 40.05 333.75 ~—- 1993.00 | ELF-18N020A 74 16 PLK1188-ND 257 +2205 + «18375 +~~«-109700 | ELF-19NO16A 
24 25 PLK1086-ND@ 467 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N025A 54 2.0 PLK1189-ND@ 257 22.05 183.75 ~—-1097.00 | ELF-19NO20A 
14 3.2 PLK1087-ND@ 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N032A 3.0 25 PLK1190-ND@ 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ELF-19N025A 
69.0 | 06 PLK1088-ND 5.11 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20NO06A Ls 32 EURIISIEND®, 257 22.05 183.75 «1087.00 |_ELF-19N032A 
43.0 | 08 PLK1089-ND@ 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N008A 87.0 | 06 PUKITS22ND ® 331 28.36 286.30 1410.74) ELF-21NO06A 
‘ 540 | 08 PLK1193-ND@ 331 28.36 ~©=- 236.30 »=1410.74 | ELF-21NO08A 
ae lide Sate ee mee maces ad Ee 360 | 10 PLK1194-ND@ 331 2836 © 236.30 «1410.74 | ELF-21NO10A 
: : ath 2 : ; ; ; ; 220 | 13 PLK1195-ND 331 28.36 ©. 236.30» 1410.74 | ELF-21NO13A 
14.0 15 PLK1092-ND S11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N015A 18.0 15 PLK1196-ND@ 3.31 28.36 236.30 1410.74 | ELF-21NO15A 
120 | 16 PLK1093-ND@ 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N016A 5.0 | 16 PLK1197-ND 331 2836 236.30 1410.74 | ELF-2INO16A 
75 18 PLK1094-ND 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO18A | | o4y) 94 18 PLK1198-ND@ 331 28.36 ~=— 236.30» 1410.74 | ELF-21N018A 
20N) 70 2.0 PLK1095-ND@ 5411 43.77 ~—«-364.75 ~—=«2178.00 | ELF-20N020A 87 2.0 PLK1199-ND@ 3.31 28.36 «= -236.30 «1410.74 | ELF-21NO20A 
62 22 PLK1096-ND 5114377 ~—«36475 ~—«-2178.00 | ELF-20NO22A 78 2.2 PLK1200-ND 331 28.36 «=. 236.30» 1410.74 | ELF-21NO22A 
is BA miretaenen gh. Maas agar: . <oiveGor | ELE SONIA 6.4 24 PLK1201-ND 3.31 28.36 236.30 1410.74 | _ELF-21NO24A 
: : : : : : 58 27 PLK1202-ND@ 331 2836 236.30 (1410.74 | ELF-21NO27A 
nas cal CES ONS. S11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N027A 37 3.0 PLK1203-ND 331 28.36 ©=— 236.30 «1410.74 | ELF-21NO30A 
29 3.0 PLK1099-ND® 6.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N030A 25 35 PLK1204-ND 3.31 28.36 236.30 1410.74 | ELF-21N035A 
2.0 35 PLK1100-ND 541 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N035A 19 4.0 PLK1205-ND@ 331 28.36 ~=—«-236.30 1410.74 | ELF-21NO40A 
15 4.0 PLK1101-ND¢@ B11 43:7 364.75 2178.00 | ELF-2ONOAOA | RoHS Compliant 


Ring Core 
Ferrites T1 series 


Applications: General purpose noise reduction, such as 
for power circuits, motor areas and TV circuits. 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Ring Core with Casing Ferrites 
TA and TB Series 


Applications: Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. 
Material of Case: PP 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Dimensions - mm Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A B c 30MHz | 50MHz | 100MHz | Part No. 1 10 50 | Part No. 
12.0 80 55 20 27 42 P12713-ND Al 30 20 | KR16TT120805 
13.0 71 63 30 40 55 P12715-ND AQ 36 .24 | KR16TT130706 
16.0 12.0 80 20 30 45 P12721-ND AQ 36 .24 | KR16TT161208 
18.0 10.0 6.0 30 40 55 P12722-ND 62 45 .30 | KR16TT181006 
18.0 10.0 10.0 35 50 80 P12723-ND 66 48 .32_ | KR16TT181010 
18.5 10.0 8.0 42 51 68 P12724-ND OT 42 28 | KR16TT191008 
18.5 10.0 10.0 35 50 80 P12725-ND 62 45 .30 | KR16TT191010 
1 | 20.5 10.6 10.3 55 65 80 P11378-ND 70 51 34 | KR16TT201110 - 
20.5 10.6 12.0 65 75 95 P11379-ND 74 54 36 | KR16TT201112 Typical 
22.0 14.0 6.0 25 30 48 P11380-ND 62 45 -30_| KR161T221406 Case Dimensions - mm Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
22.0 14.0 10.0 35 45 60 P11381-ND 18 57 .38 | KR16TT221410 Fig./Color] A  B (6 i) /MHz Part No. 1 10 50 |Part No. 
25.0 15.0 8.0 35 44 64 P11382-ND 1.07 78 52 | KR16TT251508 TA Series 
25.0 15.0 12.0 35 50 80 P11383-ND 1.19 87 58 | KR16TT251512 
28.5 18.0 7.5 30 40 60 P11385-ND 90 66 44 | KR16TT281807 1 |White} 19.6 8.7 11.0 1.0+ | 35/30 | 50/50 | 80/100 | P11398-ND 1:15 84.56 |KR16TA191010W 
28.5 18.0 15.0 53 67 88 P11386-ND 1.52 1.14 74_| KR16TT281815 2 |White) 26.5 13.5 14.0 3.0+ | 35/30 ) 50/50 | 80/100 | P11399-ND 1.68 1.23.82 |KRI6TA251512W 
90 60 10.0 | 30 38 56 P{2710-ND 493624 | KRI6TTO9O6T0 2 [Black] 26.5 13.5 14.0 3.0¢ | 20/1 | 18/5 | 14/10 | P11400-ND 1.80 1.32 _.88 |KR50TA251512B1 
95 49 10.4 40 50 70 P12711-ND 57 42 .28 | KR16TT100510 TB Series 
2| 12.0 8.0 15.0 35 50 80 P12714-ND AQ 36 24 | KR16TT120815 
16.0 9.0 18.0 80 95 110 P12719-ND 94 69 46 | KR16TT160918 3 [Black| 29.5 13.4 13.5 23.0 | 35/30 | 50/50 |80/100| P11401-ND =. 2.34 1.71 1.14 |KR16TB251512B1 
26.0 13.0 290 | 155 | 170 | 160 | P11384-ND 234 1.71 1.14 | KR16TT261329 + Maximum 
10.7 64 20.0 72 88 110 P12712-ND 82 60 40 | KR16TT110620 
14.3 64 20.0 120 140 140 P12716-ND 90 66 44 | KR16TT140620 
3 143 64 28.6 200 220 175 P12717-ND 1.19 87 58 | KR16TT140629 S O Cc F. it 
16.0 7.8 28.0 150 180 170 P12718-ND 1.31 96 64 | KR16TT160828 - 
16.0 9.0 28.0 120 140 140 P12720-ND 1.39 1.02 68 | KR16TT160928 nap n ore errl es 
18.5 10.0 29.0 130 150 150 P11377-ND 1.52. 1.11 74_| KR16TT191029 KRCB Series 


Applications: Noise reduction on AC power cable for PCs and other electronic devices. Their "snap-on" construction 
allows for easy installation at any point in the production cycle. 


Material of Case: Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1turn 


Flat Cable Core Ferrites rp series 


Applications: Noise reduction for flat cables 
Measuring Wire: * 1 — 1UEW 0.5, 50mm, tturn * 2—UL1007 AWG26, 65mm, tturn *3- 1UEW 0.5, 100mm, 1 turn 


Meas- Typical 

uring Dimensions — mm Impedance (0) Digi-Key Price Each | Panasonic Typical 
Fig.| Wire | A B ec oD E | 30MHz| 50MHz| 100MHz| Part No. uJ 10 50] Part No. Case Dimensions - mm Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
1 1 225 17.5 6.0 1.0 10.3) 32 40 56 |P11387-ND 82-60 ~—.40| KR16FP220610 Fig.| Color} A B Cc D | 30MHz |50MHz|100MHz| Part No. 1 10 50 |Part No. 


3 | 33.5 27.0 65 1.3 10.0} 28 38 73 |P11388-ND 86 .63 .42|KR16FP340710 1 Black) 6.5 19.0 15.5 21.0) 35 50 80 | P11393-ND 1.39 1.02 68 |KRCBC130714B 
2) 2 | 335 285 7.5 2.5 120] 25 32 53 |P11389-ND 90 .66 .44|/KR16FP340812 White] 6.5 19.0 15.5 21.0] 35 50 80 |P11394-ND 1.48 1.08 .72|KRCBG130714 
2 | 36.0 310 65 15 90 | 23 30 48 |P11390-ND 86 63 .42| KRIGFP360709 9 Black} 8.5 22.0 21.0 37.0] 110 | 140 140 | P11395-ND 2.58 1.89 1.26 /KRCBC160928B 
3 2 | 40.0 348 65 1.3 10.0} 24 34 65 |P11391-ND 1.03 .75 .50|KR16FP400710 White} 8.5 22.0 21.0 37.0| 110 | 140 140 | P11396-ND 2.46 1.80 1.20 |KRCBN160928 
3 | 45.2 40.0 65 1.3 12.0] 28 40 83 |P11392-ND 1.15 .84 .56|KR16FP450712 3 | Black] 12.8 33.0 31.5 34.0] 130 | 160 170 | P11397-ND 5.74 4.20 2.80 |KRCBC261329B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1545 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


¢ Temperature Rating: 60°C SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without third 
* Volt Rating: 125VAC conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant or conductor for grounding purposes only. 300V, 60° C 

¢ Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug portable use in damp locations. 300V SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 
* Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug SPT-2: Thermoplastic, PVC/No jacket, 16-18AWG, 2 or 3 Conductors, _ with overall thermoplastic jacket. 300V, 60°C ~ 105°C 

* Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector 300V HO5VV-F: Unshielded, CEC, 250V 70°C 


Length Cord/Plug Rating Amps Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Codet Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
North American Power Cords 
60” (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 2.23 2.01 1.62 1.37 | 221001-03 
1 Small Appliance — 60” (1.83) White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.23 2.01 1.62 1.37 | 221001-08 
Line Cord 60” (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 2.23 2.02 1.62 1.37 | 221001-01 
UL Listed 9'0” (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 3.31 2.99 2.41 2.03 | 221002-01 
2 CUL -_ 60” (1.83) Black/Black 18/2 7 SPT-2 Q348-ND 3.08 2.79 2.24 1.89 | 223020-01 
870” (2.44) Black/Black 18/2 7 SPT-2 Q349-ND 3.77 3.41 2.74 2.31 | 223021-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 4.74 4.28 3.44 2.91 | 311007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 6.45 5.83 4.69 3.96 | 311010-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 5.02 4.54 3.65 3.08 | 311013-01 
Male Plug CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 6.62 5.99 4.81 4.06 | 311016-01 
3 Power Cord 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q110-ND 6.51 5.88 4.73 3.99 | 311019-01 
UL Listed 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q111-ND 9.70 8.77 7.05 5.95 | 311022-01 
CUL 67” (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 9.82 8.87 7.13 6.02 | 311024-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 13.56 12.25 9.85 8.32 | 311027-01 
E 870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 5.48 4.95 3.98 3.36 | 211012-06 
North American 
870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q123-ND 5.54 5.01 4.02 3.40 | 211018-06 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 5.59 5.05 4.06 3.43 | 312007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 7.54 6.81 5.47 4.62 | 312010-01 
67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 7.42 6.71 5.39 4.55 | 312011-01 
Detachable 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 10.10 9.13 7.34 6.20 | 312014-01 
Power Cord CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 18.15 16.40 13.18 11.13 | 312040-01 
4 UL Listed 7'6” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 8.68 7.84 6.30 5.32 | 212013-01 
CUL 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 5.94 5.37 4.31 3.64 | 312003-01 
76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 6.34 5.73 4.60 3.89 | 312021-01 
7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SJT Q352-ND 6.91 6.24 5.02 4.24 | 312008-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q353-ND 14.23 12.86 10.33 8.73 | 312019-01 
North American 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q347-ND 6.17 5.57 4.48 3.78 | 212004-01 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 5.94 5.37 4.31 3.64 | 313006-01 
67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 9.00 8.14 6.54 5.52 | 313010-01 
Detachable 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q105-ND 8.16 7.38 5.93 5.01 | 313009-01 
5 Power Cord CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q118-ND 10.85 9.80 7.88 6.65 | 313014-01 
UL Listed 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q119-NDt 23.98 21.66 17.41 14.70 | 313026-01 
CUL 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q354-ND 5.71 5.16 4.15 3.50 | 313001-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q355-ND 5.42 4.90 3.94 3.33 | 313003-01 
7'6” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q360-ND 8.79 7.95 6.39 5.39 | 313011-01 
t Shielded with Mylar Foil © * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. Ro! 
Qualtek ELECTRONICS CORP, AC Line Cords (cont (aie 
Length Cord/Plug Rating Amps Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Codet Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 3.83 3.46 2.78 2.35 | 318002-01 
6 CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 4.05 3.66 2.95 2.49 | 318005-01 
Detachable Power Cord 3'3” (.99) Black/Black 16/3 13 SJT Q356-ND 5.08 4.59 3.69 3.12 | 318007-01 
7 UL Listed CEE 9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 17.52 15.83 12.72 10.75 | 331010-01 
8 CUL CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 6.79 6.14 4.93 417 | 315008-01 
9 CEE 6'0” (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND 5.37 4.85 3.90 3.29 | 350049-LD01 
10'0” (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND 7.82 7.07 5.68 4.80 | 350050-LD01 
10 North American 10’0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 10.73 9.70 7.79 6.58 | 232003-06 
10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 10.73 9.70 7.79 6.58 | 232011-06 
Hospital Grade 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 10.99 9.93 7.98 6.74 | 233003-06 
1 UL Listed North Ameri 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q133-ND 10.99 9.93 7.98 6.74 | 233009-06 
CSA Certified orth American | gq" (2.44) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q350-ND 9.84 8.89 7.14 6.03 | 233002-06 
80” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q351-ND 9.84 8.89 7.14 6.03 | 233008-06 
12 North American 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 13.01 11.76 9.45 7.98 | 243003-06 
Universal Power Cord 
6 Detachable Power Cord CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT/ Q345-ND 5.13 4.64 3.73 3.15 | 319002-T01 
UL Listed, CUL & VDE Certified 8'2” (2.5) Black/Black 18/3 10 @ 250V HOS5VV-F | Q136-ND 8.24 7.45 5.99 5.06 | 319004-T01 
+ Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green 
Length Cord Conductors Rating Amps Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Feet (Meter) Color Type (MM2) @ 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
13 Continental 872” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q134-ND 5.97 5.40 4.34 3.67 363012-D01 
14 Europe 872” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q135-ND 6.95 6.28 5.05 4.27 364002-D01 
15 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q346-ND 7.01 6.33 5.09 4.30 367003-D01 
16 - . 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q137-ND 9.23 8.34 6.71 5.66 369003-E01 
United Kingdom ras 
17 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q138-ND 10.21 9.23 7.42 6.26 370001-E01 
18 82” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q359-ND 8.36 7.56 6.08 5.13 374003-A01 
19 Australia / New Zealand 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q406-ND 6.25 5.65 4.54 3.83 373003-A01 
19 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q407-ND 5.11 4.62 3.71 3.13 373008-01 
20 5’9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q408-ND 6.19 5.60 4.50 3.80 374009-01 
21 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q409-ND 6.14 5.55 4.46 3.77 377003-E01 
21 Switzerland 5’9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q410-ND 5.00 4.52 3.63 3.07 377009-01 
22 872” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q411-ND 7.33 6.63 5.33 4.50 378001-E01 
22 5’9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q412-ND 6.08 5.50 4.42 3.73 378005-01 
23 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q413-ND 6.08 5.50 4.42 3.73 380003-E01 
23 Italy 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q414-ND 5.00 4.52 3.63 3.07 380007-01 
24 872” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q415-ND 7.55 6.82 5.48 4.63 381002-D01 
24 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q416-ND 6.08 5.50 4.42 3.73 381003-01 
25 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q417-ND 6.57 5.94 4.77 4.03 390001-01 
25 Argentina 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q419-ND 5.16 4.67 3.75 3.17 390003-01 
26 9 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q418-ND 4.24 3.83 3.08 2.60 390002-01 
26 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q420-ND 6.25 5.65 4.54 3.83 390004-01 
27 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q421-ND 771 6.97 5.60 4.73 398001-01 
27 Israel 5’9” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q422-ND 6.36 5.74 4.62 3.90 398002-01 
28 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q423-ND 6.63 5.99 4.82 4.07 398005-01 
28 5’9” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q424-ND 5.27 4.76 3.83 3.23 398006-01 


AC Receptacles 


Approvals: * 761,762,763,764,765: UL, CSA, SEMKO 
© 719W-00: UL,CSA, VDE © 770W-00/01: UL, CSA, VDE 
* 738W-X2/xx, 739W-X2/xx and 740W-D/02: UL, CSA * 736W-B-101, -102: UL, CSA, VDE 
© 701W-X2/xx, 701W-15/xx, 703W-00/xx, 704-00/00, 705-00/00, 709-00/00, 710W-00/xx, 711-00/00, 712-00/00, |» 738W-CX2-01: ULR, CSA 
716W-15/xx, 716W-X2/xx, 723W-X2/xx, 744W-00/04: UL, CSA, VDE © 848-0X/00x, 849-0X/00x, 850-0X/00x, 851-0X/00x, 858-0X/Oxx, 869-0X/00x, 882-0X/Oxx, 883-0X/Oxx, 860-0X/Oxx, 
© T70W-X2/xx, 771W-X2/02 and 771W-xxx/01: UL, CSA, VDE 861-0X/00x, 862-0X/00x, 864-0X/00x, 880-0X/00x: UL, CSA, VDE 
Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 |Part No. 
Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab Q201-ND 140 1.27 1.02 |719W-00/02 
1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .187” (4.75mm) Fast-On Q202-ND 2.71 2.45 1.97 |719W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .248” (6.35mm) Fast-On Q203-ND 140 1.27 1.02 |719W-00/04 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0 x 31.4 Solder Tab Q204-ND 2.71 245 1.97 |723W-X2/02 
2 | AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In| 27.0 x 31.4 .187” (4.75mm) Fast-On Q205-ND 1.51 1.37 1.10 )723W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0 x 31.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q206-ND 1.51 1.37 1.10 )723W-X2/04 
AC Power Inlets 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | 19.8 x 27.4 frt. Solder Tab Q210-ND 92 84 67 |703W-00/02 
3 | AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | or 22.8 x 30.0 .187” (4.75mm) Fast-On Q211-ND 92 84 67 |703W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | rear mount .248” (6.35mm) Fast-On Q212-ND 92 84 67 |703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5 x 32.5 .248” (6.3mm) Quick Connect | Q235-ND 1.02 93 75 |744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals Q213-ND 5.27. 4.77 3.83 _|704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord _ Screw Terminals Q214-ND 7.35 6.64 5.34 |705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord = Screw Terminals Q215-ND 875 7.91 6.36 |711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord _ Screw Terminals Q216-ND 8.75 7.91 6.36 |712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals Q217-ND 5.83 5.27 4.23 |709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw ) 23.3x 31.1 Round PC Terminals Q218-ND 97 88 71 |703W-00/52 
19 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw ) 23.3x 31.1 Flat PC Terminals Q219-ND 97 88 71 |703W-00/53 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Receptacles (con, 


Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 |Part No. 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw) 23.3x 31.1 Flat PC Terminals Q220-ND 97 88 71 |703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.)} Screw | 19.8 x 27.4 frt. .187” (4.75mm) Fast-On Q335-ND 92 84 .67 |703W-00/07 
or 22.8 x 30.8 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.)} Screw | rear mount .250” (6.35mm) Fast-On Q336-ND 92 84 .67 |703W-00/08 
3 
20.0 x 28 frt. 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.)} Screw | or 22.5 x 30.3 Solder Tab Q334-ND 92 84 67 |703W-00/06 
rear mount 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0x 32.5 Solder Tab Q221-ND 113 1.02 82 |710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0 x 32.5 .187” (4.75mm) Fast-On Q222-ND 1.13 1.02 82 |710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0 x 32.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q223-ND 113 1.02 82 |710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0 x 20.5 Solder Tab Q207-ND 82 714 60 |701W-X2/02 
AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) |Snap-In|} 27.0 x 20.5 .187” (4.75mm) Fast-On Q208-ND 82 14 60 |701W-X2/03 
rr AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0 x 20.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q209-ND 82 14 60 |701W-X2/04 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In] 27.2x 19.7 Solder Tab Q256-ND 82 14 60 |701W-15/21 
T Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2x 19.7 |.187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab) Q257-ND 82 74 60 |701W-15/26 
es Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In] 27.2x 19.7 .250” (6.35mm) Fast-On Q258-ND 82 14 60 |701W-15/31 
¥ Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In) 25.3 x 32.6 Solder Tab Q259-ND 118 1.07 86 |716W-15/05 
Panel Cutout 14 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In] 25.3 x 32.6 |.187" (4.7mm) Fast-On/Solder Tab] Q260-ND 118 1.07 .86 |716W-15/10 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In] 25.3 x 32.6 .250” (6.35mm) Fast-On Q261-ND 1.18 1.07 86 | 716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) |Snap-In| 25.3 x 32.6 Solder Tab Q224-ND 87 19 64 |716W-X2/01 
15 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In| 25.3 x 32.6 .187” (4.75mm) Fast-On Q225-ND 87 719 64 |716W-X2/02 
AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) |Snap-In| 25.3 x 32.6 .248” (6.35mm) Fast-On Q226-ND 87 19 64 |716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
16 | AC Receptacle, Dual, Female tee (2) 28.5 x 27.5 Spring Contact Q339-ND 1.230 1.11 90 |740W-D/02 
a AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm)}Snap-In See Drawing .187” (4.75mm) Fast-On Q227-ND 85 wid 62 |738W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm)}Snap-In .187” (4.75mm) Fast-On Q337-ND 85 JT 62 |738W-X2/01 
- AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm)|Snap-In} 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals Q228-ND 84 76 61 |739W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm)|Snap-In| 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q338-ND 1.08 98 79 |739W-X2/04 
NEMA 5-20P Power Outlets 
19 | AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm)|Snap-In| 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q282-ND 1.18 1.07 86 |739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw) 12.4x 21.0 Solder Tab Q269-ND 61 56 45 |770W-X2/03 
20 | Power Receptacle Panel 12.4 x 21.0 Right Angle, PCB Pins Q273-ND 61 56 45 |770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In] 12.5 x 24.5 PCB Pins Q277-ND 87 719 64 |771W-X2/02 
21 | Power Receptacle, 2 Conductors Snap-In] 12.4 x 22.1 4.8mm Tab Q281-ND AT 10 56 |738W-CX2-01 
AC Adapter 
22 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong — = Wall Plug Q280-ND 86 18 63 |738W-E-01 
Circuit Breaker Switch 
Muminated, Blaex Body Panel 14.0 x 28.5 Solder Tab Q278-ND 2.15 1.95 1.57 |736W-B/101 
3 with Red Actuator, 15 Amp 
None lluminatid, Bizet Body Panel 14.0 x 28.5 Solder Tab Q279-ND 1.89 1.71 1.38 )736W-B/102 
with Red Actuator, 15 Amp 
Multi-Function Modules with Switch 
oA Male, Plastic Housing, SPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In| 66.0 x 27.0 Solder Tab Q300-ND 8.68 6.21 5.15 |761-18/003 
Male, Plastic Housing, DPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In| 66.0 x 26.9 Solder Tab Q301-ND 11.98 856 7.11 |761-18/004 
7 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q302-ND 11.56 8.26 6.86 |762-18/002 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q303-ND 18.07 12.91 10.72 |762-18/003 
6 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q304-ND 18.07 12.91 10.72 |762-18/004 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q305-ND 21.82 15.59 12.94 |762-18/005 
27 Malpstaete Hojeing, DESI Screw | 58.9x 27.5 Solder Tab Q306-ND 9.39 6.71 5.57 |763-00/001 
5x20 or 6.3x32mm Fuseholder 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x27.9 Solder Tab Q307-ND 10.81 7.72 6.41 |764-00/002 
29 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x27.9 Solder Tab Q308-ND 1246 890 7.39 |764-00/003 
30 | Male, Plastic Housing, DPST Screw | 55.9 x 28.5 Solder Tab Q340-ND 10.08 9.11 7.32 |765-00/001 
Low Power Inlets 
31 | Male, Thermoplastic Housing Screw ) 21.0x 12.4 Solder Tab Q309-ND TT 70 56 |770W-00/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x 12.5 Solder Tab Q310-ND 140 1.27 1.02 )771W-AX2/01 
33 | Male, Thermoplastic Housing Panel 24.5 x 12.5 Solder Tab Q311-ND 1.08 98 79 |771W-BX2/01 
34 | Male, Thermoplastic Housing Panel 24.5x12.5 Solder Tab Q312-ND 1.24 112 90 |771W-CX2/01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. EMI Filters 


Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 |Part No. 
EMI Multi-Purpose Filters 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q449-ND 13.15 940 7.80 /848-03/001 
6A EMI Power Line Filter Flange _— Fast-On Q450-ND 18.33 13.10 10.87 |848-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q451-ND 18.33 13.10 10.87 |848-10/003 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q425-ND 14.10 10.08 8.36 |849-03/001 
1 |6A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q426-ND 18.97 13.56 11.25 |849-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q427-ND 18.97 13.56 11.25 |849-10/003 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q453-ND 14.32 10.23 8.49 /850-03/001 
6A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q454-ND 19.19 13.71 11.38 |850-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange _— Fast-On Q455-ND 19.19 13.71 11.38 |850-10/003 
20A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q452-ND 32.99 23.57 19.56 |848-20/004 
2 |20A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q428-ND 32.99 23.57 19.56 |849-20/004 
20A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q456-ND 33.20 23.72 19.69 |850-20/004 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On 458-ND 10.05 7.18 5.96 |851-03/003 
3 |5A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q460-ND 9.31 6.66 5.53 |851-05/005 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q462-ND 12.07 8.63 7.16 |851-10/007 
3A EMI Power Line Filter Flange = Wire-Lead Q459-ND 9.53 6.81 5.65 |851-03/004 
4 |5A EMI Power Line Filter Flange _ Wire-Lead Q461-ND 10.22 7.30 6.06 |851-05/006 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Wire-Lead Q463-ND 11.17 7.98 6.63 |851-10/008 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Screw Terminal Q464-ND 16.26 11.62 9.64 |851-10/009 
20A EMI Power Line Filter Flange _ Screw Terminal Q465-ND 18.76 13.40 11.13 |851-20/011 
1A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q466-ND 746 5.33 4.43 |858-01/003 
3A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q467-ND 746 5.33 4.43 |858-03/007 
3A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q429-ND 8.62 6.16 5.12 |858-03/013 
6 |6A EMI Power Line Filter Panel | 21.6 x 28.4 Quick Connect Q468-ND 746 5.33 4.43 |858-06/011 
6A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q430-ND 746 5.33 4.43 |858-06/014 
10A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q469-ND 7.94 5.67 4.71 |858-10/015 
10A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q431-ND 8.84 6.32 5.25 |858-10/022 
7 | 20A EMI Power Line Filter Panel | 26.5x 34.5 Quick Connect 0432-ND 19.40 13.86 11.51 |858-20/069 
3A EMI Power Line Filter Snap-In| 21.9 x 28.4 Quick Connect Q433-ND 9.79 7.00 5.81 |869-03/006 
8 |6A EMI Power Line Filter Snap-In| 21.9 x 28.4 Quick Connect Q434-ND 9.79 7.00 5.81 |869-06/007 
10A EMI Power Line Filter Snap-In| 21.9 x 28.4 Quick Connect Q435-ND 9.79 7.00 5.81 |869-10/008 
9 |20A EMI Power Line Filter Snap-In} 26.5 x 36.0 Quick Connect Q436-ND 20.27 14.48 12.02 |869-20/042 
EMI Multi-Function Module Filters 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q437-ND 28.46 20.33 16.88 |882-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q438-ND. 28.46 20.33 16.88 |882-03/003 
10 6A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q439-ND 28.46 20.33 16.88 |882-06/011 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q440-ND 28.46 20.33 16.88 |882-06/013 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In} 28.5 x 55.9 Solder Tab Q441-ND 29.06 20.76 17.24 |882-10/016 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab 442-ND 29.06 20.76 17.24 |882-10/018 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q443-ND 27.55 19.69 16.34 |883-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab 0444-ND 27.55 19.69 16.34 |883-03/003 
11 6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q445-ND 27.55 19.69 16.34 |883-06/011 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q446-ND 27.55 19.69 16.34 |883-06/013 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q447-ND 28.16 20.12 16.70 |883-10/016 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q448-ND 28.16 20.12 16.70 |883-10/018 
12 | 6A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In| 27.0 x 66.0 Fast-On Q483-ND 2717 19.41 16.11 |862-06/007 
Fused General Purpose Filters 
2A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On Q470-ND 15.35 10.97 9.11 |860-02/001 
13 | 4A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 33.1 Fast-On Q473-ND 15.35 10.97 9.11 |860-04/002 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 33.1 Fast-On Q475-ND 15.35 10.97 9.11 |860-06/005 
2A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On Q471-ND 21.43 15.31 12.71 |860-02/006 
14 | 4A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0 x 33.1 Fast-On Q474-ND 22.34 15.96 13.25 |860-04/014 
6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0 x 33.1 Fast-On Q476-ND 23.55 16.82 13.96 |860-06/016 
3A EMI Power Entry Module with Fuse/Switch Panel | 28.5 x 39.0 Fast-On Q472-ND 19.88 14.20 11.79 |860-03/008 
15 | 6A EMI Power Entry Module with Fuse/Switch Panel | 28.5 x 39.0 Fast-On Q477-ND 20.48 14.63 12.15 |860-06/018 
10A EMI Power Entry Module with Fuse/Switch | Panel | 28.5 x 39.0 Fast-On Q478-ND 21.13 15.10 12.53 |860-10/024 
EMI Multi-Function Module Filters with Switch 
6A EMI Power Entry Mod., Fuse, Without Switch |Snap-In| 27.0 x 66.0 Fast-On Q480-ND 19.75 14.11 11.71 |862-06/001 
16 | 6A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In} 27.0 x 66.0 Fast-On Q481-ND 21.91 15.65 12.99 |862-06/002 
6-4A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In| 27.0 x 66.0 Fast-On Q482-ND 25.40 18.15 15.06 |862-06/003 
3A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On 0484-ND 34.97 24.98 20.74 |864-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q485-ND 34.97 24.98 20.74 |864-03/003 
17 6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q486-ND 34.97 24.98 20.74 |864-06/005 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q487-ND 34.97 24.98 20.74 |864-06/007 
10A EMI Power Entry Module with Double Fuse | Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q488-ND 34.97 24.98 20.74 |864-10/009 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q489-ND 34.97 24.98 20.74 |864-10/011 
1A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q490-ND 29.76 21.26 17.65 |880-01/001 
1A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q491-ND 29.76 21.26 17.65 |880-01/004 
48 3A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q492-ND 29.76 21.26 17.65 |880-03/002 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q493-ND 29.76 21.26 17.65 |880-03/005 
6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q494-ND 30.40 21.72 18.03 |880-06/003 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q495-ND 30.40 21.72 18.03 |880-06/006 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B c D E F Part No. ‘il 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) 250 (6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q264-ND 2.85 2.40 217 1.90 | 730B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) 218 (5.54) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q265-ND 4.13 3.47 3.14 2.75 | 732-00/00 
19 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) 250 (6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q266-ND 2.27 1.91 1.73 1.51 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250 (6.35) 125 (3.18) 352 (8.94) | Q267-ND 3.55 2.99 2.70 2.36 | 731B-00/00 
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EISCHURTER Ac Connectors 


ELECTRON COMPONENTS 
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Fig. 8 


486-1026-ND: G8) cSANus 
486-1027-ND: OY. AXG 


Plug/ 


Connector 
Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Mounting Pin Space Part No. 1 25 50 | PartNo. Fig. Mounting Pin Space Part No. il 25 50 | Part No. 
AC Connectors 24 Snap-In 1.5mm Solder/Q.C. | 486-1028-ND 3.88 3.11 2.80 | 4300.0301 
Solder 138” | 486-1001-ND 144° 115 1.04] 6100.3100 29 Sewn QC. .250" | 486-1068-NDt 2.81 2.25 2.03 | 4797.0000 
1 Screw-On Q.C..187" | 486-1002-ND 1.44 145 1.04] 6100.3200 Solder___| 486-1072-NDt 2.81 225 2.03 | 4797.3000 
Qc. .250" | 486-1003-ND 144 145 1.04) 6100.3300 23 Front Snap-In QC 250” | 486-1105-NDt 281 225 2.03 | 4797.0015 
Rivet Solder .138” | 486-1341-ND 144 1415 1.04] 6100.9100 24 Front Side Snap-In Solder .138” | 486-1082-ND 95 ad .69 | 4300.0701 
Solder 138” | 486-1004-ND 150 1.20 1.08 | 61004115 25 | _ Front Side Snap-In Q.C. Sockets | 486-1083-ND 1.22.98 89 | 4300.0703 
2 Snap-In 1.5mm Q.C..187" | 486-1005-ND 1.50 1.20 1.08) 6100.4215 
Q.C..250" | 486-1006-ND 1.50 1.20 1.08 | 6100.4315 Maximum — | Digi-Key Price Each Schurter 
9.05/9.7mm | 486-1007-ND 163 1.31 1.18 | GSP1.8101.1 Lily Mounting lites Zola Barn 230s | arNGS 
3 Screw-On 7/7.3mm 486-1130-ND§ 1.63. 1.31 1.18 | GSP1.9103.1 Power Entry Connectors 
7/7.3mm 486-1008-ND 2:13. 1.71 1.54 | GSP1.9113.1 a 18 AWG 486-1048-ND 529 4.24 3.82 | 4782.0000 
i Sow on Pen 9.05/9.7mm | 486-1009-ND 253 2.03 1.83 | GSP2.8101.13 7 Straight Entry 14 AWG | 486-1107-ND 5.29 4.24 3.82 | 4782.0100 
7/7.3mm__| 486-1117-ND 3414 251 2.26 | GSP2.9113.13 27 Angled Entry 18AWG — | 486-1049-ND 6.35 5.08 4.58 | 4785.0000 
Front Snap-In Q.¢..187” | 486-1011-ND 344 276 2.48 | GSF2.1011.01 28 Straight Entry 18AWG | 486-1050-ND$ 476 3.81 3.43 | 4781.0000 
Screw-On Q.C..250" | 486-1038-ND 16.99 13.60 12.24 | 5110.0133.1 29 Angled Entry 18AWG — | 486-1051-ND¢ 5.29 424 3.82 | 4784.0000 
7 Snap-In .8-3.0mm Q.C..250" | 486-1039-NDA 16.99 13.60 12.24 | 5110.0343.1 30 Straight Entry 18AWG | 486-1052-ND 741 5.93 5.34 | 4732.0000 
Q.C..250" | 486-1040-ND& 16.99 13.60 12.24 | 5110.1043.1 31 Angled Entry 18 AWG 486-1053-ND 7.94 6.35 5.72 | 4733.0000 
Front or Rear Screw-On | Q.C..250" | 486-1069-ND 678 543 4.88 | 5120.0000.0 32 Straight Entry 14AWG — | 486-1054-NDt 850 6.80 6.12 | 4795.0000 
8 Rear Screw-On Q.C..250" | 486-1070-ND 678 543 4.88 | 5120.1003.0 33 Angled Entry t4awe | 486-1108-NDt 1024 8.20 7.38 | 4789.1200 
Rear Screw-On Q.¢..250" | 486-1071-ND 678 543 4.88 | 5120.1006.0 34 Straight Entry 14 AWG) 486-1055-NDF 964 7.72. "6-95 <|4796 0000 
9 Screw-On Solder 138" | 486-1012-NDt 1.97 1.58 1.43 | 6110.3100 35 ‘Angled Entry 14AWG | 486-1109-NDt 9.02 7.22 6.50 | 4790.1200 
Q.C..250" | 486-1013-ND$ 1.97 158 1.43 | 6110.3300 = . - 
10 Snap-In 1.5mm Solder 138” | 486-1014-ND+ 1.97 158 1.43 | 6110.4115 Seda T High Current (204) ASA Rated Current” a 104 Rated Current 
4 canton Solder 150” | 486-1015-NDt 2.08 1.67 1.50 | 4798.9200 
Q.C. .250” 486-1016-NDf 2.08 1.67 1.50 | 4798.9000 Dimension (mm) Digi-Key Price Each Schurter 
12 Snap-In 1.5mm Q.C..250" | 486-1018-NDt 2.08 167 1.50 | 4793.4000 Kit Design A B Part No. u 25 50__| Part No. 
13 Rear Screw-On Q.C..250" | 486-1080-NDt 30.77 24.62 22.16 | C20F.0121 Fig. 36 — Cord Retaining Strain Relief Kits 
14 Screw-On Solder 250" | 486-1043-NDt 30.77 24.62 22.16 | C20F.0001 A Flat Head 8 45.5 | 486-1120-ND 436 349 3.15 | 4700.0001 
15 Front Snap-In Q.C..250" | 486-1081-NDt 30.77 24.62 22.16 | C20F.0111 rae “4 i alee in re ae pe teas 
” ountersun hs ‘al _ = s is . 
16 Screw-On oe pee soe ee te ses D | Countersunk 4 40 | 486-1123-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0004 
oe : : : : E Flat Head 45 40 | 486-1124-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0005 
17 | Snap-in 1.5mm Sree pees A ae eae F | Countersunk | 4 45.5 | 486-1125-ND 4.36 3.49 3.18 | 4700.0006 
ane : : : : G Flat Head 45 45.5 | 486-1126-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0007 
18 Rear Screw-On PCB Solder 157” | 486-1343-ND 2.28 1.83 1.64 | 6182.0033 H Flat Head 55 45.5 486-1127-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0008 
19 eawon Q.C..250" | 486-1024-ND 340 272 2.45 | 4721.0000 J Countersunk 8 37.5 | 486-1128-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0009 
Solder .150” | 486-1025-ND 340 272 2.45 | 4721.0300 K | Countersunk 66 37.5 | 486-1129-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0010 
Solder 150” | 486-1026-ND 438 3.51 3.16 | 0909.0021 L Flat Head 55 37.5 | 486-1118-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0011 
20 Snap-In 1.5mm OC.137" | re s5es seoi eee lneoanas M Flat Head 55 40 | 486-1119-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0012 
Insulated See Data Sheet on Digi-Key’s website for Kit contents. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Note: For Safety, EMI Certifications and additional technical information, please see Digi-Key 
website for data sheets. 

Figures are general description and may vary from actual form, please see Digi-Key website 
for data sheets. 


&.SCHURTER 


ELECTRONIC COMPONENTS 


Power Entry Modules 


Fig. 3 NEW! Fig.5 NEW! 


Rated Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter Rated Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. | Current (A) Pin Space Part No. 25 Part No. Fig. | Current (A) Pin Space Part No. 25 Part No. 
Front Snap-In — Standard Version 24 10 Q.C. .250” 486-1304-ND§ 30.36 24.29 DD12.9321.111 
10 Solder .138” 486-1033-NDtO 3.78 3.03 6200.4115 NEW! Front Screw-On — Rivet — Standard Version NEW! 
1 10 QC. 187” 486-1087-ND+0 3.78 3.03 | 6200.4215 6 QC. .250" 486-1370-ND 17.45 73.96 | 5130.0000 
10 QC. 250” 486-1034-ND+O 3.78 3.03 | 6200.4315 4 20 Q.C. .250” 486-1371-ND 17.45 13.96 | 5130.0001 
5 10 QC. .250" 486-1036-ND§ 4.68 3.75 | 4301.0502 16 Q.C. .250” 486-1372-ND 18.32 14.66 | 5130.0100 
10 QC. .250” 486-1088-ND§ 25.02 20.02 | 4301.6005 20 Q.C. .250” 486-1373-ND 18.32 14.66 | 5130.0101 
3 Q.C. .250” 486-1344-ND NEW! 11.51 9.21 5003.0131.1 NEW! Front Screw-On — Rivet — Medical Version NEW! 
6 Q.C. .250” 486-1345-ND NEW! 11.51 9.21 5003.0231.1 16 QC. .250” 486-1374-ND 18.84 15.08 | 5130.0200 
10 Qc. 250" 486-1346-ND NEW! 11.51 9.21 5003.0331.1 i 20 Q.C. .250” 486-1375-ND 18.84 15.08 | 5130.0201 
3 15 Qc. 250" 486-1347-ND NEW! 11.51 9.21 5003.0431.1 16 QC. .250” 486-1376-ND 19.79 15.83 | 5130.0300 
3 Qc. 250" 486-1348-ND NEW! 12.06 9.65 | 5003.1131.1 20 Q.C. .250” 486-1377-ND 19.79 15.83 | 5130.0301 
to | ac. 250" | 486-1350-ND NEW! 7208 9.65 | S00313514 Pe Sea Saeed Mactan Verses 
15 ac. 250" 486-1351-ND NEW! 12.06 9.65 | 5003.1431.1 16] 4p ae a rae ee oa ee yey 
1 QC. .250" 786-1352-ND NEW! 8.22 658 | 5120.2000.0 a : ao _ 
2 acc. 250" 486-1353-ND NEW! 8.22 6.58 | 5120.2001.0 Frontior/Hear Screw-On — Standard Version 
4 QC. 250” 486-1354-ND NEW! 8.29 6.58 | 5120.2003.0 10 Solder .138" 486-1031-NDtO 3.78 3.03) 6200.2100 
6 QC. 250” 486-1355-ND NEW! 8.22 658 | 5120.2004.0 1 10 Qc 187" 486-1086-ND+O 3.78 3.03) 6200.2200 
10 Q.C. .250" 486-1356-ND NEW! 8.22 6.58 | 5120-2006.0 aly Q.C. .250 486-1032-NDFO 3.78 3.03 | 620.2300 
4 15 OC 250" 486-1357-ND NEW! 09 658) 51202007 0 10 QC. .187" 486-1090-ND A 5.91 473 | 4301.0001 
AC... i F ; i i 2 * 
16 Q.C. .250" 486-1386-ND NEW! 17.45 13.96 | 5130.2000 al Q.C. .250" 486-1035-ND§ 4.68 3.75 | 4301.0501 
20 Qc. 250” 486-1387-ND NEW! 17.45 13.96 | 5130.2001 9 15 Q.C. 187" 486-1073-ND 9.72 7.78_| DC11.0001.001 
46 Qc. 250" 486-1388-ND NEW! 1832 4466 | 51302100 12 20 Q.C. .250 486-1101-ND: 18.10 14.49 | EC11.0001.001 
20 Qc. 250" 486-1389-NO NEW! 18.32 4466 | 51302101 20 10 Q.C. .250" 486-1097-ND 29.73 23.79 _|_DF11.1089.0010.01 
9 10 OC 187" 7486-1091-ND 972 7781 D011 .0001.201 2 20 Q.C..250" 486-1104-NDT* 25.62 20.50 _|_EF11.0035.0010.01 
10 2 Q.C. .250" 486-1079-ND 32.92 26.34 | DC12.2102.101 Front or Rear Screw-On — Medical Version 
12 20 QC. .250" 486-1102-ND% 18.10 14.49 | EC11.0001.201 7 10 Q.C. 187” 486-1096-ND xe 22.83 18.26 KG10.6101.151 
16 10 Q.C..187”" 486-1094-ND§ 28.90 23.12 KMF1.1191.11 Front or Rear Screw-On — Standard or Medical Version 
al 20 QC..250" 486-1103-NDs 20.27 23.42 | EF11.0572.0012.01 4 10 ac..187" 486-1041-NDE 5.98 479 | 43030001 
NEW! Front Snap-In — Bleed Resistor Version NEW! 7 10 Q.C..187” 486-1046-ND¥ 20.12 76.10 | KD14.1101.151 
1 QC. .250" 486-1358-ND 8.22 6.58 | 5120.2200.0 10 Q.C. .187” 486-1095-NDA 21.37 17.10_| KD14.4101.151 
2 QC. .250” 486-1359-ND 8.22 6.58 | 5120.2201.0 10 QC. .187" 486-1275-NDF¥ 10.65 8.52 | DDIT.01TT.1110 
4 4 QC. .250” 486-1360-ND 8.22 6.58 | 5120.2203.0 10 Q.C. .187” 486-1276-NOTW 11.21 8.97 | DD11.0111.1111 
6 Q.C. .250" 486-1361-ND 8.22 6.58 | 5120.2204.0 10 Q.C. .187” 486-1277-NDt¥ 12.26 9.81 | DD11.0113.1110 
10 QC. .250” 486-1362-ND 8.22 6.58 | 5120.2206.0 10 Q.C. .187” 486-1278-NDt¥ 12.90 10.32 | DD11.0113.1111 
15 Q.C. .250" 486-1363-ND 8.22 6.58_| 5120.2207.0 10 Q.C. .187” 486-1279-NDtW 12.26 9.81_| DD11.0114.1110 
NEW! Front Snap-In — Medical Version NEW! Py 10 Q.C. 187” 486-1280-ND+W 12.90 10.32 | DD11.0114.1111 
1 QC. .250” 486-1364-ND 8.22 6.58 | 5120.2300.0 10 Q.C. .187” 486-1281 -ND§ 16.81 13.45 | 0D11.0121.1110 
2 QC. .250” 486-1365-ND 8.22 6.58 | 5120.2301.0 10 Q.C. .187” 486-1282-ND§ 17.70 14.16 | 0D11.0121.1111 
4 QC. .250” 486-1366-ND 8.22 6.58 | 5120.2303.0 10 Q.C. .187” 486-1283-ND§ 19.35 15.48 | 0D11.0123.1110 
6 QC. .250” 486-1367-ND 8.22 6.58 | 5120.2304.0 10 Q.C. .187” 486-1284-ND§ 20.37 16.30_| 0D11.0123.1111 
4 10 QC. 250” 486-1368-ND 8.22 6.58 | 5120.2306.0 10 Q.C..187” 486-1285-ND§ 19.35 15.48 | DD11.0124.1110 
15 QC. .250" 486-1369-ND 8.22 6.58 | 5120.2307.0 10 Q.C. .187” 486-1286-ND§ 20.37 16.30 | 0D11.0124.1111 
16 Q.C. .250” 486-1390-ND 18.84 15.08 5130.2200 NEW! Front or Rear Screw-On — Rivet — Standard Version NEW! 
20 Q.C. 250” 486-1391-ND 18.84 15.08 | 5130.2201 4 15 Q.C..250" 486-1394-ND 82.26 65.81 | 5150.0011.0 
16 Q.C. .250" 486-1392-ND 19.79 15.83 5130.2300 NEW! Front or Rear Screw-On — Rivet — Medical Version NEW! 
20 OG. 250" 486=1893:ND 19.79 __15.83_| 5130.2301 4 15 Q.C..250" 486-1398-ND 82.26 65.81 | 5150.0031.0 
7 TERE Fre Reena Standard _ 7 OH S707 DIOL TT NEW! Front or Rear Screw-On — Rivet — Industrial Version NEW! 
1 Qc. 250" | 486-1264-NDO 2942 23.54 | 5707.0101.312 4 | 15 He ees 
4 4 QC. .250” 486-1268-ND+O 27.76 22.21 | 5707.0401.112 3 
4 ac. 250" 486-1270-NDO 99.42 23.54 | 57070401312 1 Q.C. .260" 486-1263-NDtO 27.76 22.21 | 5707.0101.113 
10 ac 250° 486-1089-ND§ 25.02 20.02 | 43015005 1 Q.C. .250" 486-1265-NDO 29.42 23.54 | 5707.0101.313 
Ti 2 QC. .250" 486-1074-ND 32.92 26.34 | _DC12.2102.001 4 Q.C. .250" 486-1269-NDtO 27.76 22.21 | 5707.0401.113 
13 20 Q.C..250" 486-1100-ND=* 59.92 47.94 | _EC12.1101.001 4 Q.C. .250” 486-1271-NDO 29.42 23.54 | 5707.0401.313 
15 10 Q.C..187" 486-1110-ND$ 34.29 27.43 | 4303.5005 4 10 Q.C. 250" 486-1075-ND§ 25.02 20.02 | 4301.7005 
7 OC ar 486-1047-NDE 49°36 39.491 -Cb44 1101151 15 Q.C. .250" 486-1395-ND NEW! 82.26 65.81 | 5150.0011.1 
17 10 QC. 187" 486-1115-ND¢ 49.36 39.49 | CD64.1101.151 16 Q.C. .250" 486-1378-ND NEW! 17.45 13.96 | 5130.1000 
10 Q.C. 187” 486-1116-NDe 68.59 54.87 | CG60.6101.151 16 Q.C. .250" 486-1380-ND NEI 18.32 14.66 | 5130.1100 
8 10 ac 1387" 7486-1084-ND 10.01 B01 1 4304.6090 20 Q.C. .250 486-1379-ND NEW! 17.45 13.96 | 5130.1001 
19 10 QC 250" 7486-1085-NDO 7414 5932 | 4304 4025 20 Q.C. .250” 486-1381-ND NEW! 18.32 14.66 | 5130.1101 
20 15 Q.C. .250" 486-1098-ND 62.28 49.82_|_DF12.2851.9110.1 7 io PCB 486-1076-ND 12.31 9.85 | 0C21.0023.1111 
22 20 QC..250" 486-1099-ND% 66.56 53.25 | _EF12.0572.1110.01 8 10 PCB 486-1077-ND 34.40 27.52__| DC22.9121.111 
7 ac 250" 486-1287-NDt¥ 26 52 3109 | DDID.111T111 10 10 QC..250 486-1078-ND 34.99 28.00 | _DC12.5102.201 
1 Q.C. .250” 486-1288-ND§ 27.00 21.60 | DD12.1121.111 1 PCB 486-1311-NDt¥ 33.40 26.73 | DD22.1111.1111 
2 Q.C. .250” 486-1290-ND+¥ 26.52 21.22 | DD12.2111.111 1 PCB 486-1312-ND§ 34.00 27.20) DD22.1121.1111 
2 Q.C. .250” 486-1291-ND§ 27.00 21.60 | DD12.2121.111 2 PCB 486-1314-NDt¥ 33.40 26.73 | DD22.2111.1111 
4 Q.C. .250" 486-1293-ND+¥ 26.52 21.22 | 0D12.4111.111 2 PCB 486-1315-ND§ 34.00 27.20 | DD22.2121.1111 
oA 4 QC. .250" 486-1294-ND§ 27.00 21.60 | DD12.4121.111 23 4 PCB 486-1317-NDtW 33.40 26.73 | DD22.4114.1111 
6 Q.C. .250” 486-1296-ND+¥ 26.52 21.22 | DD12.6111.111 4 PCB 486-1318-ND§ 34.00 27.20 | DD22.4121.1111 
6 Q.C. .250” 486-1297-ND§ 27.00 21.60 | DD12.6121.111 6 PCB 486-1320-NDt¥ 33.40 26.73 | DD22.6111.1111 
8 Q.C. .250” 486-1299-ND+¥ 26.52 21.22 | DD12.8111.111 6 PCB 486-1321-ND§ 34.00 27.20 | DD22.6121.1111 
8 QC. .250” 486-1300-ND§ 27.00 21.60 | DD12.8121.111 10 PCB 486-1323-NDt¥ 33.40 26.73 | DD22.9111.1111 
10 Q.C. .250" 486-1302-ND¢¥ 26.52 21.22 | DD12.9111.111 10 PCB 486-1324-ND§ 34.00 27.20 |_DD22.9121.1111 
10 QC. .250” 486-1303-ND§ 27.00 21.60 | DD12.9121.111 Rear Screw-On — Medical Version 
Front Screw-On — Medical Version 15 Q.C. .250” 486-1399-ND NEW! 82.26 65.81 5150.0031.1 
2 Q.C. .250" 486-1266-NDO 35.30 28.24 | 5707.0203.312 16 Q.C. .250" 486-1382-ND NE! 18.84 15.08 | 5130.1200 
6 6 Q.C. .250” 486-1272-NDO 35.30 28.24 5707.0603.312 4 16 Q.C. .250” 486-1384-ND NEW! 19.79 15.83 5130.1300 
1 0.C. .250” 486-1289-ND§ 30.36 94.99 DD12.1321.111 20 Q.C. .250” 486-1383-ND NEW! 18.84 15.08 5130.1201 
2 Q.C. .250” 486-1292-ND§ 30.36 24.29 DD12.2321.111 20 Q.C. .250” 486-1385-ND NEW! 19.79 15.83 5130.1301 
24 4 QC. .250” 486-1295-ND§ 30.36 24.29 | DD12.4321.111 6 2 Q.C. .250" 486-1267-NDO 35.30 28.24] 5707.0203.313 
6 Q.C. .250” 486-1298-ND§ 30.36 24.29 DD12.6321.111 6 Q.C. .250' 486-1273-NDO 35.30 28.24 5707.0603.313 
8 QC. .250” 486-1301-ND§ 30.36 24.29 | DD12.8321.111 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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8 SCHURTER Digi-Key Price Each Schurter 
ECTROD uMPONENT Power Entry Modules (Cont.) Mounting Style | Fuseholder | PartNo. 1 25 50 Part No. 
al ; nase Fuse Drawer for Modules 
; Rated Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter peo Beit Oe au a8 a0 quae ot 
Fig. | Current (A) Pin Space Part No. 1 25 Part No. Fingergrip >-Pole 486-1037-ND 3.46 277 950 43011401. 
d PCB CERI 38.22 30.58 | Db22.1921.1111 2-Pole 486-1112-ND 5,89 472 4.25 4301.1014.01 
2 PCB 486-1316-ND§ 38.22 30.58 | 0D22.2321.1111 TPole A86-1340-ND mul Tet a5 43011407 
23 4 PCB 486-1319-ND§ 38.22 30.58 | DD22.4321.1111 Extra-Safe 2-Pole 486-1274-ND 3.46 277 2.50 4301.1403 
6 PCB 486-1322-ND§ 38.22 30.58 | 0D22.6321.1111 >-Pole 486-1114-ND 554 4.43 3.99 43050001 
10 PCB 486-1325-ND§ 38.22 30.58 DD22.9321.1111 e q 
NEW! Rear Screw-On — Industrial Version NEW! Voltage Selector Insert 486-1113-ND 6.90 5.52 4.97 4305.0048.01 
4 15 Q.C. .250” 486-1401-ND 82.26 65.81 5150.0041.1 A 
- “ t One-Pole for this part, sold separately. 
Rear Screw-On — PCB — Standard or Medical Version 3 High Current * Fuse Drawer (486-1114-ND) available for this part, 
10 Q.C. 187” 486-1305-ND¢¥ 14.16 11.33 DD21.0111.1111 Comes with Fusedrawer sold separately. 
10 Q.C. 187” 486-1306-ND¢¥ 16.28 13.03 DD21.0113.1111 § Fuse Drawer (486-1037-ND) or (486-1274-ND) W Fuse Drawer (486-1342-ND) available for this part, 
7 10 Q.C. 187” 486-1307-NDt¥ 16.28 13.03 DD21.0114.1111 available for this part, sold separately. sold separately. 
10 Q.C. 187” 486-1308-ND§ 22.35 17.89 DD21.0121.1111 + Fuse Drawer (486-1042-ND) available for this part, 2 je 
10 Qc. 187” 486-1309-ND§ 25.71 20.57 | DD21.0123.1111 sold separately. All palts are: we-Pole unlessiolhenwiee noted 
10 Q.C. 187” 486-1310-ND§ 25.71 20.57 DD21.0124.1111 A Fuse Drawer with voltage selector (486-1111-ND) Note: Fuse drawers accept two 5X20 mm fuses 
NEW! Rear Screw-On — Standard with Bleed Resistor Version NEW! available for this part, sold separately. unless otherwise noted. 6.3X32mm fuse drawers 
4 15 Q.C. .250” 486-1397-ND 82.26 65.81 5150.0021.1 A Fuse Drawer with voltage selector (486-1112-ND) are optional for Fig’s 14, 19, 23, 24, 25 and 26. All 
NEW! Rear Screw-On — Rivet — Standard with Bleed Resistor Version NEW! available for this part, sold separately. : fiters sat pied at 10A, other rated current versions 
4 15 Q.C. 250" 486-1396-ND 82.26 65.81 | 5150.0021.0 Voltage Selector Insert (466-11 1S-ND) available: safe avalenle: 
NEW! Top Screw-On — Standard Version NEW! DigkK Price Each Mi 
5 Q.C. .250” 486-1402-NDt 30.44 24.36 | 5500.2223 See sey Wee g- 
10 Q.c.250" | 486-1403-ND+ 3044 24.36 | 500.2224 Deseriniion pains i go _{W) feu: 
15 Q.C. .250” 486-1404-NDt 30.44 24.36 | 5500.2225 NEW! Molex Mating Connectors for Schurter 5003.0 Series NEW! 
20 Q.C. .250” 486-1405-ND+ 30.44 24.36 §500.2226 7 a 
24 Q.C. .250” 486-1406-ND+ 36.38 29.11 5500.2227 Single Row Receptacle 3 position .330 Centers WM4211-ND 57 46 38 03-12-1036 
5 30 Q.C. .250” 486-1407-ND¢ 40.47 32.38 5500.2228 Female Terminal, 10-14 AWG, Tin WM4212-ND aa 09 08 18-12-1602 
5 Q.C. .250" 486-1408-ND 48.26 38.61 | 5500.2229 Crimp Hand Tool for 10-14 AWG HCS-125 WM4213-ND 343.44 =— — | 63811-1100 
10 Q.C. .250” 486-1409-ND 48.26 38.61 §500.2230 
15 Q.C. .250” 486-1410-ND 48.26 38.61 5500.2231 Tyco Electronics AMP Mating Connectors for Schurter 5003.1 Series 
20 Q.C. .250” 486-1411-ND 48.26 38.61 §500.2232 sa ‘ 
24 Qc. 250” 486-1412-ND 60.07 48.06 5500.2233 Plug 3 position UL94V-2 Universal Mate-n-Lock | A1450-ND 29 .24 A7 1-480700-0 
30 QC. .250” 486-1413-ND 68.50 54.80 5500.2234 Connector Socket, 10-12 AWG, Tin A25383-ND — 327/10 — | 640310-3 


ANDELTA EMI Filters 


Since 1981, Delta has produced high quality, dependable EMI filters for power supplies, monitors, instruments, networking and medical equipment and many other tools used throughout the world. The present products 
cover IEC inlet filters with a maximum of 20A. * Safety Specifications: For safety ratings and certifications, please see data sheet. 


as 
@0.8(x5) 4.0 
Current Rating Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Delta 
Fig. | 115VAC|250VAC | Termination A B c D Part No. i 25 100 Part No. 
General Purpose Filters 
20A 20A Faston/Solder 2.02 (51.3) 1.16 (29.5) 2.02 (51.3) 3.25 (82.5) 603-1136-ND 11.77 8.53 7.59 20DBAG5 
1 2A 2A Faston/Solder 2.02 (51.3) 0.65 (16.5) 1.77 (45.0) 2.15 (54.6) 603-1141-ND 7.23 4.92 4.43 02DBAG5 
5A 5A Faston/Solder _ 1.16 (29.5) 2.04 (51.8) 2.99 (75.9) 603-1143-ND 9.10 6.26 5.69 O5DKAG5 
2 20A 20A Faston/Solder 2.52 (64.0) 1.54 (39.1) 2.02 (51.3) 3.36 (85.3) 603-1139-ND 17.03 12.39 11.03 20DKBG5 
Switching Transient Filters 
3 6A 6A Faston/Solder 3.76 (95.5) 1.83 (46.4) 2.22 (56.5) 4.49 (114.0) 603-1152-ND 26.12 19.59 18.29 O6DCCG5B 
Multi-Purpose Power Line Filters 
4 10A 10A Faston/Solder = 1.54 (39.1) 2.06 (52.3) 3.75 (95.2) 603-1148-ND 14.06 10.23 9.27 10DWCG5 
High Performance Filters 
2 20A 20A Faston/Solder 3.33 (84.6) 1.52 (38.6) = 5.14 (130.5) 603-1147-ND 29.50 22.70 21.19 20DRGG5 
4 10A 10A Faston/Solder 3.33 (84.6) 1.52 (38.6) 2.02 (51.3) 3.75 (95.2) 603-1137-ND 15.44 11.24 10.18 10DRCG5 
Current Rating Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Delta 
Fig. | 115VAC|250VAC |_ Termination A B Cc D Ei Part No. al 25 100 Part No. 
Power Entry EMI Filters 
5 6A 4A Faston/Solder | 1.15 (29.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) _ 603-1131-ND 18.48 13.64 12.54 O6AK2D 
6 6A 6A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) i 603-1144-ND 19.76 14.59 13.41 O6AK5 
7 10A 10A Faston/Solder | 2.76 (70.1) | 2.37 (60.2) 1.14 (29.0) 1.99 (50.5) | 1.57 (40.0) | 603-1146-ND 24.90 18.68 17.43 10EK3S 
Snap-iIn 
8 8A 4A Faston/Solder | 1.66 (42.2) 1.12 (28.4) 0.84 (21.4) 1.22 (31.0) _ 603-1133-ND 6.65 4.61 4.07 O03GENG3E 
8A 4A Faston/Solder | 1.66 (42.6) | 0.82 (20.8) | 1.12(28.4) | 1.22 (31.0) -_ 603-1151-NDt 7.65 5.21 4.59 06GENG3E-R(H) 
4A 4A Faston/Solder | 1.06 (26.9) 1.15 (29.2) 2.6 (66.0) 2.65 (67.3) _ 603-1138-ND 9.12 6.27 5.70 06A2D 
9 6A 4A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) — 603-1132-ND 20.00 15.30 14.00 O6AR2D 
6A 6A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) — 603-1140-ND 20.01 14.78 13.59 O6AR2 
Compact IEC 
10 10A 6A Faston/Solder | 2.01 (51.3) | 2.28 (58.00) | 1.10 (28.00) 1.97 (50.0) | 1.57 (40.0) | 603-1149-ND 16.32 11.88 10.76 10SB3S 
11 10A 6A Faston/Solder | 2.16 (55.00) | 2.28 (58.00) | 1.10 (28.00) 1.26 (32.0) = 603-1150-ND 16.85 12.26 10.92 10NB3S 
EMI Filters 
3A 3A Faston/Solder | 0.85 (21.6) | 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) | 1.57 (40.0) | 603-1153-ND 6.63 4.42 3.96 O03GEEG3E 
12 10A 10A Faston/Solder | 0.85 (21.6) | 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) | 1.57 (40.0) | 603-1154-ND 6.63 4.42 3.96 10GEEG3E 
8A 6A Faston/Solder | 0.85 (21.6) | 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) | 1.57 (40.0) | 603-1155-ND 6.63 4.42 3.96 O6GEEG3E 
t With Bleed Resistor 
PCB Board Mount 
Current Rating Digi-Key Price Each Delta 
Fig. 115VAC 250VAC Part No. 1 25 100 Part No. 
13 3A 3A 603-1142-ND 9.29 6.39 5.81 O3MK2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch and an IEC 320 power line 
connector. 


GG Series: The GG series power entry modules combine the functions of a general purpose RFI filter with IEC power cord 
connector and single or dual metric fusing, in the smallest possible panel space. 


HG Series: A medical version of our GG series, these filters offer the same compact design but reduce the line-to-ground 
capacitance in order to meet UL2601 patient care requirements. 


P Series: This series of power entry modules offers full flexibility of design in the most compact package. As the first 
10 Amp module to provide all five power entry functions in one compact design, the "Chameleon" readily adapts to its 
environment and the needs of international markets. * Snap-in or flange mounting © IEC power line connector * Both North 
American and European fusing capabilities * Two voltage selection * Optional DPST on/off switch * Filtering options for 
general purpose, high performance and medical applications. 


J Series: The most widely accepted of all the power entry modules, the J series combines an IEC connector, 2 voltage, or 4 
voltage selection, and a North American fuse holder. 


L Series: The L series power entry modules are compact units that combine a multi-function power entry module and high 
performance RFI filtering capabilities. They are available with either a four voltage selector or a DPST on/off switch. 


LA Series: A multi-function power entry connector with a choice of filtering capabilities. The series features an IEC line 
connector, selectable North American or dual European fusing capabilities, DPST on/off switch and 120/240 voltage 
selection. The filtered LA units provide a one piece solution to all power entry needs and provide a filtering solution for 
almost any RFI problem. Their vertical design is flange mounted and will meet requirements for worldwide markets. 


Corcom Power Entry Modules 


M Series: This series of power entry modules offers the most choices of power entry components and filtering options to 
fit a specific need. 


SR Series: The SR series includes a full line of popular AC receptacles. These male and female power line connectors 
include snap-in and flange mounted models. All have complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 5A & 5B) 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse Filter Filter 
Style Options Options Select Options Type Current 


Shield 
Options 


P 


T ] I 
0 = Blank D = Dual fuse 


S = DPST S = Single fuse 

0 =No filter X 
B = Intercon. block 

H = Medical Filter 

S = Gen. purpose 

L = High Performance 

Med. 
Z = High Performance 


T 
0 =No filter 
3=3 amps 
6=6amps 0 =No shield 
=10amps A =Filter shield 
B = Complete 
shield 
C = Complete Can 
(for L & Z models) 


E = Mtg. Ears 


(horiz.) 
S = Snap-in 
M = Mtg. Ears 
(Vertical) 


0=None 

C =FN260 
J=4J Series 
L=L Series 


0 = Single voltage 

S = Dual voltage select 
(SMPS) 

X = Dual voltage select 
(series/parallel) 


Rated Current Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E F | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
C Series — Switch with IEC Connector — RoHS Compliant 
3 31.24 64.26 41.17 _ - — | CCM1690-ND 28.01 19.59 16.35 | 3CFS1 
1 6 Faston, Straight 31.24 64.26 41.17 - - — | CCM1699-ND 26.13 18.29 15.25 | 6CFS1 
10 31.24 = 24.64 41.17 - - — | CCM1647-NDO 9.44 6.60 5.51 | 10CS1 
10 31.24 64.26 417 - - — | CCM1668-ND 29.03 20.30 16.95 | 10CFS1 
10 44.2 24.64 41.17 26.92 — 36.0 | CCM1666-NDO 9.44 6.60 5.51 | 10CE1 
2 3 Faston, Straight 44.2 64.26 4117 28.5 — — 36.0 | CCM1689-ND 28.01 19.59 16.35 | 3CFE1 
6 44.2 64.26 4117 285 — — 36.0 | CCM1698-ND 27.43 19.20 16.02 | 6CFE1 
10 44.2 64.26 4117 285 — — 36.0 ) CCM1667-ND 29.76 20.81 17.37 | 10CFE1 
GG Series — Power Entry Modules With Fuse holders — RoHS Compliant 
1 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1681-ND§ 19.00 13.29 11.10 | 1EGG1-1 
3 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1692-ND§ 17.67 12.36 10.32 | 3EGG1-1 
3 3 Faston, Straight 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1693-NDt 21.01 14.70 12.27 | 3EGG1-2 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1620-ND§ 16.67 11.65 9.73 | 6EGGI-1 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1650-NDt 20.33 14.22 11.87 | GEGG1-2 
6 Wire Lead 51.1 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1756-ND§ 23.44 16.39 13.68 | 6EGG8-1 
3 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1790-NDt 20.37 14.24 11.88 | 3EGS1-2 
3 F 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1791-ND§ 17.14 11.99 10.01 | 3EGS1-1 
4 Faston, Straight 
6 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1792-ND§ 16.56 11.59 9.68 | 6EGS1-1 
6 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1705-NDt 20.19 14.13 11.80 | 6EGS1-2 
HG Series — Power Entry Modules With Fuse holders — RoHS Compliant 
3 ; 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1694-NDt 19.30 13.52 11.28 | 3EHG1-2 
3 Faston, Straight 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — |CCM1707-NDt 18.37 12.84 10.73 | 6EHG1-2 
P Series, Chameleon — For General, High Performance or Medical Applications — RoHS Compliant 
(See chart for part number break down) 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1719-ND 28.95 20.24 16.91 | PSOSODH3B 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1759-ND 30.09 21.04 17.56 | PSOSODS3B 
3 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1722-ND 28.46 19.90 16.61 | PSOSOSS3A 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1723-ND 30.09 21.04 17.56 | PSOSOSS3B 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1377-ND 24.69 17.27 14.41 | PSOSXSS30 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1376-ND 25.20 17.62 14.72 | PSOO0SS3B 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1724-ND 27.95 19.54 16.32 | PSOSXSS6A P Series — See chart for 
6 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1382-ND 28.14 19.67 16.43 | PSOSOSS6A part number break down 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1753-ND 25.66 17.95 14.99 | PSOSSDS60 B 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1720-ND 29.43 20.58 17.18 | PSOSODS6B NB. 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1378-ND 25.66 17.95 14.99 | PSOSXSS60 2 
5A 6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1381-ND 25.64 17.93 14.98 | PSOSXDS60 4 1 
6 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1600-ND 25.66 17.95 14.99 | PSOSOSS60 C 
10 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — | CCM1372-NDO 17.82 12.46 10.40 | PSOSXS000 g | 
10 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — | CCM1373-NDO 13.90 9.72 8.12 | PS000S000 SS 3 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1374-ND 21.24 14.86 12.40 | PSOSOSBXO Ae 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1379-ND 30.07 21.03 17.56 | PSOSOSSXA 
10 Faston 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — | CCM1733-NDO 17.97 12.56 10.49 | PSOSXD000 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1735-ND 31.05 21.72 18.13 | PSOSOSSXB 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1721-ND 32.03 22.40 18.71 | PSOSODSXB 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1750-ND 28.13 19.67 16.42 | PSOSODHXO 
10 Faston 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — |CCM1718-NDO 17.82 12.46 10.40 | PSOSOD000 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1789-ND 24.36 17.04 14.23 | PSOOOSSXO 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1380-ND 28.12 19.66 16.42 | PSOOOSSXB 
3 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 ) CCM1385-ND 25.84 18.07 15.08 | PEOSOSS30 
6 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 ) CCM1383-ND 26.81 18.75 15.66 | PEOSSSS60 
5B 6 Faston 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 ) CCM1760-ND 32.69 22.87 19.09 | PEOSODH6B 
10 50.29 49.02 58.67 28.5 55.91 40.00 ) CCM1375-NDO 18.96 13.26 11.07 | PEOSSS000 
10 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 ) CCM1384-ND 28.76 20.12 16.80 | PEOSSSSXO 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1822-NDO 17.32 12.11 10.12 | PSOSOSO00 
Cable Assembly for P Series 4 Position with 6” Wire ................ccceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeees CCM1664-ND 2.83 2.56 — | PA100 
@ RoHS Compliant Unfiltered — § (-1 Models) Utilizes 15x20 fuse ——t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses (Continued) 
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Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position | Switch} A B Cc D E F | Part No. 1 25 100 | Part No. 
J Series — Power Entry Modules — RoHS Compliant 
6 6 Unfiltered 4 — | 68.07 3861 2972 31.24 —  — |CCM1200-ND 21.92 15.33 12.79 | 6VJ1 
6 Gen. Purpose 4 — | 69.85 47.50 2973 4013 —  — |CCM1201-ND 38.64 27.01 22.55 | 6J4 
L Series — Power Entry Modules with RFI Power Line Filter 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 28.19 54.36 — |CCM1108-ND 47.20 33.02 27.56 | 2EDL1SC 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 28.19 54.36 — |CCM1112-ND® 45.21 31.63 26.40 | 4EDL1SC 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 28.19 54.36 — |CCM1051-ND@ 50.43 35.27 29.45 | 2EDL1SCM 
5A 4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 28.19 54.36 — |CCM1055-ND® 46.70 32.66 27.27 | 4EDLISCM 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 28.19 54.36 — _ |CCM1059-ND® 46.70 32.66 27.27 | GEDLISCM 
6 Gen. Purpose 4 No | 32.51 51.05 5842 28.19 54.36 — |CCM1061-ND@ 46.70 32.66 27.27 | 6EDL4CM 
6 Medical 4 No | 32.51 51.05 5842 2819 54.36 — |CCM1065-ND@ 46.70 32.66 27.27 | BEHL4CM 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 5842 28.19 54.36 40.0 | CCM1107-ND@ 44.92 31.40 26.24 | 2EDL1S 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 5842 28.19 54.36 40.0 | CCM1111-ND® 44.92 31.40 26.24 | 4EDL1S 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 5842 28.19 54.36 40.0 | CCM1115-ND® 44.92 31.40 26.24 | 6EDL1S 
5B 6 Gen. Purpose 4 No | 50.29 51.05 5842 2819 54.36 40.0 |CCM1117-ND® 44.92 31.40 26.24 | GEDL4 
6 Medical 1 Yes | 50.29 51.05 5842 28.19 54.36 40.0 | CCM1119-ND® 44.92 31.40 26.24 | 6EHL1S 
6 Medical 1 Yes | 50.29 51.05 5842 28.19 54.36 40.0 | CCM1062-ND® 47.03 32.88 27.45 | 6EHL1SM 
6 Medical 4 No | 50.29 51.05 5842 28.19 54.36 40.0 | CCM1064-ND@ 49.38 34.53 28.82 | GEHL4M 
Fuse holder for 5 X 20mm L Series ............sc:.sccccecenrseecseaamasanecsonaseneeeunaenaraenccseannsenncnene CCM1662-ND® 1.19 1.07 —| LA201 
LA Series — Multi-Function Power Entry Modules — RoHS Compliant 
7 5 Gen. Purpose 2 Yes | 505 399 65.79 61.21 68.07 M— |CCM1614-ND 73.17 51.16 42.74 | SEFLA2S 
3 Premium 2 Yes | 505 399 65.79 61.21 105.7 — |CCM1731-ND 94.16 65.84 54.97 | 3EZLA2S 
M Series — Power Entry Modules — RoHS Compliant 
8A 6 Unfiltered 1 No | 861 724 29.0 620 368 — |CCM1000-ND 20.06 14.03 11.71 | 6VM1 
8B 6 Unfiltered 2 No | 986 843 290 742 368 — |CCM1002-ND 23.89 16.71 13.95 | 6VM2 
8B 6 Unfiltered 4 No | 986 843 290 74.2 36.8 — |CCM1004-ND 24.22 16.93 14.14] 6VM4 
9A 6 Unfiltered 1 Yes | 1059 919 290 81.8 36.8 — |CCM1001-ND 24.33 17.01 14.19 | 6VM1S 
9B 6 Unfiltered 2 Yes | 1181 1041 290 94.5 36.8 — _ |CCM1003-ND 28.38 19.84 16.58 | 6VM2S 
9B 6 Unfiltered 4 Yes | 1181 1041 290 94.5 36.8 — |CCM1005-ND 28.38 19.84 16.58 | 6VM4S 
9C 5 Medical 1 Yes | 1059 919 290 81.8 55.6 — |CCM1011-ND 36.07 25.22 21.06 | 5EHM1S 
9D 5 Medical 4 Yes | 1181 1041 290 74.2 55.6 — |CCM1013-ND 40.08 28.03 23.39 | 5EHM4S 
9c 5 Gen. Purpose 1 Yes | 1059 919 290 81.8 55.6 — |CCM1021-ND 35.47 24.81 20.73 | SEFM1S 
9D 5 Gen. Purpose 4 Yes | 1181 1041 290 74.2 55.6 — |CCM1023-ND 39.53 27.65 23.09 | SEFM4S 
8C 5 Medical 1 No | 86.1 721 29.0 620 55.6 — |CCM1010-ND 31.90 22.31 18.63 | 5EHM1 
9D 5 Medical 4 No | 986 843 290 742 55.6 — |CCM1012-ND 35.01 24.47 20.43 | 5EHM4 
8C 5 Gen. Purpose 1 No | 861 724 29.0 620 55.6 — |CCM1020-ND 30.40 21.27 17.77 | 5EFM1 
8D 5 Gen. Purpose 4 No | 986 843 290 74.2 55.6 — |CCM1022-ND 36.19 25.29 21.14 | SEFM4 
10 3 Premium 4 Yes | 1181 1041 29.0 94.5 43.7 78.49 | CCM1033-ND 70.25 49.12 41.03 | 3EZM4S 
Connector: PUG TOR MSOReSyi.:....45.acedesceressasilne ces cansenty cde iuahiagsssdaaaiacadsdauanddesescaasnbeyes CCM1665-ND 72 65 —| MA101 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4S Versions . .. | CCM1663-ND 3.21 2.90 —| MA601 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M1S Versions . .. | CCM1725-ND 3.20 2.90 —J| MA602 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4 Versions. .......... 0.22.00. .00.0cee cece cence cece eee teense eee nes CCM1818-ND 3.20 2.90 2.53 | MA603 
Rated Current Output Mounting | Input Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 125V (Amps) Terminals Style | Config. A B Cc D Part No. 1 25 100 | PartNo. 
SR Series — AC Connector — RoHS Compliant 
15 PC Terminals Flange | Male | 50.01 40.01 28.19 26.70 | CCM1400-ND 3.47 2.44 2.04 | 6ESRM-P 
15 Quick Disconnect | Flange | Male | 50.22 40.01 22.76 = 31.09 | CCM1401-ND 2.59 1.80 1.52 | 6ESRM-3 
"1 15 Quick Disconnect | Snap-In | Male | 30.40 — 22.66 30.61 | CCM1402-ND 2.74 1.90 1.59 | 6ESRMC2 
15 Quick Disconnect | Snap-In | Female) 35.31 - 28.19 35.71 | CCM1403-ND 3.17 2.20 1.83 | 6ESRFC3 
15 Quick Disconnect | Flange | Female] 50.01 40.01 29.31 35.71 | CCM1404-ND 3.17 2.20 1.83 | 6ESRF-3 


@ RoHS Compliant Unfiltered — § (-1 Models) Utilizes 15x20 fuse —_t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses 


Corcom RF Line Filters 
3 Phase RFI Filters 


A Series: The 3-phase filters are designed for 3-phase, four wire, WYE applications providing filtering in each of the three lines plus the neutral and ground line. 


AYO Series: The AYO series filters are designed for 3-phase, four wire, WYE applications providing filtering in each of the three lines plus neutral. These lower 
current RFI filters provide filtering to industrial 3-phase applications. 


Mounting Stud: 
BCF Series: The 3-phase filters are designed for universal applications where reduced size is critical. It is ideal for all industrial 3-phase applications requiring very No. 6-32 (8) 


high attenuation in the frequency range between 100kHz ~ 30MHz. 


Rated Current Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. (Amps) Termination A B Cc D le Part No. 1 25 100 Part No. 
A Series — High Performance 3-Phase RFI Line Filter 
30 Single Stage Stud 224.0 141.5 65.0 117.2 38.1 | CCM1727-ND 256.80 233.79 197.73 | 30AYP6C 
1 60 Single Stage Stud 239.5 175.8 122.4 151.1 95.3 | CCM1736-ND 349.11 317.68 268.73 | 6OAYP6C 
60 Dual Stage Stud 351.3 175.8 122.4 151.1 95.3 | CCM1730-ND 507.56 461.84 390.85 | 6BOAYT6C 
AYO Series — Lower Current 3-Phase RFI Filter 
2 20 Faston 85.6 52.5 38.7 74.63 — | CCM1684-ND 50.24 35.15 29.33 | 20AYO1 
NEW! BCF Series — Compact 3-Phase RFI Filter NEW! 

7 190 70 40 160 — | CCM1848-ND 87.70 79.80 67.53 | 7BCF10 
16 250 70 45 220 — | CCM1849-ND 104.04 94.68 80.11 | 16BCF10 
3 30 aad 270 85 50 240 — | CCM1850-ND 140.05 127.45 107.84 | 30BCF10 
42 310 85 50 280 — | CCM1851-ND 163.49 148.78 125.90 | 42BCF10 
55 250 90 85 220 — | CCM1852-ND 177.96 161.94 137.03 | 55BCF10 
75 270 135 80 240 — | CCM1853-ND 304.21 276.83 234.25 | 75BCF10 

(Continued) 
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B Series: These general purpose common-mode RFI power line filters effectively provide 
RFI control of line-to-ground noise in a small size at a low cost. 

DK Series: The DK series RFI power line filters are general purpose common mode and 
differential mode filters with higher performance line-to-line attenuation than the VK 
series. 

EMC Series: The EMC series of RFI filters has been developed to reduce conducted noise 
to acceptable limits for equipment that must comply with the requirements of CISPR in 
Europe and the FCC specifications in the USA. The EMC series was designed to address 
the need for more differential mode attenuation in the lower frequency range while still 
maintaining high common mode performance. This type of performance is typically 
needed for motor drives and switch mode power supplies with increased operating 
frequencies. 

EP/VP Series: The EP/VP series of RFI filters has been developed to reduce conducted 
noise to acceptable limits for equipment that must comply with requirements of CISPAR 
in Europe and the FCC specifications in the USA. 

FC Series: The FC filters provide filtering for frequency inverters and variable speed motor 
drives. Designed for very noisy applications, they attenuate conducted interference at low 
and high frequency ranges and protect programmable logic controllers from RF noise on 
the AC power line. 

G Series: The G series RFI filters are designed to provide excellent common-mode and 
differential-mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching 
power supplies) over the frequency range of 20kHz ~ 30MHz. 

K Series: These power line filters are general purpose common-mode and differential- 
mode filters. They are effective in the control of line-to-line as well as line-to-ground RFI 
interference. They are particularly suited in applications where pulsed, continuous and/or 
intermittent RFI interference is present. 

N Series: The N series RFI filters are designed to provide superior common-mode 
attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching power supplies) 


Corcom PF Line Filters (cont) 
General Purpose RFI Filters 


over the frequency range of 10kHz ~ 30MHz. 

Q Series: A series of RFI power line filters that has been developed specifically for 
switching power supplies and is designed to be all the power line filtering needed to 
control conducted emissions all the way down to 10kHz. 

R Series: These dual T section RFI power line filters provide premium performance 
at a moderate cost. They are well suited for low impedance loads where noisy RFI 
environments are present. They control pulsed, continuous and/or intermittent 
interference, insuring protection of your equipment from line power noise in addition to 
protecting the line from equipment noise. 

RK Series: The RK Series filters are compact, single stage, chassis mount filters 
that provide significant differential mode performance ideal for industrial machinery 
equipment. Low input leakage current makes this series suitable for portable equipment. 

S Series: The S series of RFI power line filters combines successful line-to-ground 
interference rejection filters with additional circuitry designed to reduce line-to-line noise 
and transients. 

SK Series: This series of RFI power line filters was designed to reduce conducted noise to 
acceptable limits for equipment that must comply with the FCC specifications in the USA 
and CISPAR specifications in Europe. 

T Series: These RFI power line filters provide superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation, exceeded only by that of Q series filters. 

U Series: The U series was designed to meet the RFI needs created by power factor 
corrected power supplies. This high performance filter offers a high impedance circuit to 
mismatch the power supply's impedance characteristics. 

V and W Series: These RFI power line filters will protect equipment from malfunctions 
due to conducted interference coming into the equipment from the line, especially line- 
to-line noise and transients. The W series has a two-stage construction that provides 
excellent suppression at high frequency. 


Grsen/Yellow 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D E | Part No. 1 25 100 Part No. 
B Series — RFI Power Line Filter for High Impedance Loads — RoHS Compliant 
1 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1300-ND 15.62 10.92 9.12 | 1VB1 
2 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1301-ND 14.06 9.81 8.20 | 2VB1 
3 Faston 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1302-ND 16.23 11.35 9.48 | 3VB1 
5 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1303-ND 15.03 10.52 8.77 | 5VB1 
1 10 66.3 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1304-ND 16.80 11.75 9.80__| 10VB1 
5 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1762-ND 16.98 11.87 9.92 | 5EB1 
20 Faston 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1634-ND 26.01 18.20 15.20 | 20EB1 
20 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1305-ND 25.78 18.02 15.05_| 20VB1 
10 Stud 69.1 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1320-ND 21.05 14.72 12.28 | 10VB6 
20 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1321-ND 30.66 21.45 17.91 | 20VB6 
30 Stud 135.6 85.9 38.9 95.3 106.7| CCM1322-ND 58.55 40.94 34.18 | 30VB6 
1 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1310-ND 16.63 11.63 9.71 | 1VB3 
2 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1311-ND 15.16 10.60 8.86 | 2VB3 
4 3 Wire Lead 33.5 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1312-ND 17.30 12.11 10.10 | 3VB3 
§ 33.5 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1313-ND 15.92 11.13 9.30 | 5VB3 
10 33.5 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1314-ND 17.57 12.28 10.27 | 10VB3 
DK Series — Enhanced Performance RFI Power Line Filters — RoHS Compliant 
20 Faston 97.8 65.5 45.2 74.63 85.1 | CCM1686-ND 51.50 36.02 30.09 | 20VDK1 
5 20 Stud 87.9 65.5 45.2 74.63 85.1 | CCM1748-ND 51.50 36.02 30.09 | 20VDK6 
EMC Series — Compact Dual Stage RFI Filters — RoHS Compliant 
6 3 Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 — | CCM1738-ND 23.28 16.27 13.60 | 3EMC1 
10 97.8 52.6 38.91 74.6 —_| CCM1741-ND 24.58 17.19 14.35 | 10EMC1 
EP/VP Series — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression — RoHS Compliant 
3 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1619-ND 38.54 26.95 22.50 | 3EP1 
6 10 Faston 168.1 52.6 70.6 142.88 — | CCM1644-ND 87.29 61.05 50.98 | 10EP1 
20 125.7 57.7 45.7 103.2 — | CCM1685-ND 70.26 49.12 41.03 | 20EP1 
7 10 Wire Lead 135.9 52.6 70.6 142.88 — | CCM1749-ND 87.29 61.05 50.98 | 10EP3 
8 20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 — | CCM1827-ND 75.43 52.74 44.05 | 20EP6 
ul 127.3 57.2 45.2 103.2 —_| CCM1765-ND 75.43 52.74 44.05 | 20VP6 
FC Series — Single Phase External Power Line Filter for Frequency Converters — RoHS Compliant 
9 25 DIN Type 175.3 139.2 6477 124.5 70.0 | CCM1763-ND 159.17 111.32 92.93 | 25FC10 
G Series — High Performance RFI Filter for Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
10A 6 Faston 90.4 54.6 39.6 74.63 — | CCM1744-ND 47.61 33.29 27.82 | 6EG1 
K Series — RFI Power Line Filters for High Impedance Load 
1 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 | CCM1683-ND® 20.90 14.63 12.20 | 1VK1 
2 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 | CCM1627-ND@ 17.97 12.57 10.50 | 2VK1 
3 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1618-ND@ 21.33 14.93 12.47 | 3VK1 
5 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1613-ND® 18.29 12.79 10.68 | 5VK1 
1 10 85.1 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1641-ND@ 19.29 13.49 11.27 | 10VK1 
20 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1632-ND@ 28.78 20.15 16.82 | 20VK1 
5 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1757-ND® 20.53 14.36 12.00 | 5EK1 
20 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1633-ND@ 29.09 20.35 16.98 | 20EK1 
9 20 Stud 87.9 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1631-ND® 33.30 23.30 19.43 | 20VK6 
30 135.6 85.9 38.9 95.25 106.7| CCM1625-ND@ 62.40 43.64 36.45 | 30VK6 
2 46.0 52.6 23.1 60.33 71.4 | CCM1626-ND® 19.38 13.57 11.33 | 2VK3 
3 Wire Lead 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1697-ND 22.04 15.42 12.88 | 3VK3 
4 § 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1612-ND 20.60 14.40 12.04 | 5VK3 
10 52.6 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1674-ND® 20.32 14.20 11.85 | 10VK3 
10 Stud 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1820-ND® 22.81 15.93 13.31 | 10VK6 
N Series — High Performance Line Filter for Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
40A 6 Faston 90.4 54.6 45.9 74.63 — | CCM1713-ND 57.67 40.32 33.69 | 6VN1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 —_| CCM1649-ND 93.92 65.68 54.84 | 10VN1 
Q Series — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz — RoHS Compliant 
3 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1651-ND 60.05 41.98 35.06 | 3EQ1 
6 126.5 57.7 45.7 103.2 — | CCM1605-ND 87.06 60.89 50.87 | 6EQ1 
6 20 Faston 168.1 52.6 57.9 142.9 — | CCM1726-ND 111.23 77.79 64.96 | 20EQ1 
3 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1728-ND 60.05 41.98 35.06 | 3VQ1 
20 168.1 52.6 57.9 142.9 — | CCM1687-ND 111.23 77.79 64.96 | 20VQ1 
1 6 Wire Lead 93.7 57.7 45.7 103.2 113.5| CCM1739-ND 87.06 60.89 50.87 | 6EQ3 
12 6 Wire Lead 138.9 52.6 45.2 40.01 68.0 | CCM1751-ND 94.46 66.06 55.17 | 6EQ8 
R Series — 2 Stage General Purpose Line Filter 
1 85.1 46.0 29.5 60.33 — | CCM1330-ND@ 28.51 19.95 16.64 | 1VR1 am 
2 85.1 46.0 29.5 60.33 — | CCM1331-ND@ 25.83 18.05 15.07 | 2VR1 
6 3 Faston 97.8 52.6 29.5 74.63 — | CCM1332-ND@ 27.70 19.37 16.17 | 3VR1 
5 97.8 52.6 29.5 74.63 — | CCM1333-ND 26.06 18.23 15.22 | 5VR1 
10 97.8 52.6 38.9 74.63 —_| CCM1769-ND@ 31.47 22.01 18.38 | 10ER1 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Corcom RF Line Filters 
General Purpose RFI Filters (cont.) 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E | PartNo. i 25 100 Part No. 
6 10 Faston 97.8 52.6 38.9 74.63 — | CCM1334-ND® 27.34 19.11 15.96 | 10VR1 
20 132.8 85.6 38.9 95.25 — | CCM1335-ND@ 66.32 46.37 38.75 | 20VR1 
8 10 Stud 100.6 52.6 38.9 74.63 — | CCM1360-ND@ 32.43 22.66 18.92 | 10VR6 
3 20 Stud 132.8 85.6 38.9 95.25 106.7) CCM1752-ND® 66.32 46.37 38.75 | 20ER1 
132.8 85.6 38.9 95.25 106.7| CCM1361-ND@ 68.07 47.60 39.75 | 20VR6 
10B 1 Wire Lead 52.6 46.0 29.5 60.33 — | CCM1340-ND@ 30.11 21.05 17.57 _| 1VR3 
2 52.6 46.0 29.5 60.33 — | CCM1341-ND® 28.55 19.97 16.66 | 2VR3 
7 3 Wire Lead 65.0 52.6 29.5 74.63 — | CCM1342-ND@ 29.56 20.68 17.25 | 3VR3 
5 65.0 52.6 29.5 74.63 — | CCM1343-ND® 28.76 20.12 16.81 | 5VR3 
10 65.0 52.6 38.9 74.63 — | CCM1344-ND@ 28.26 19.77 16.50 | 10VR3 
13 5 Faston 110.0 57.2 32.5 40.01 16.3 | CCM1351-ND@ 30.17 21.09 17.61 | 5VR7 
RK Series — RoHS Compliant 
10 97.8 25.4 45.2 74.63 — | CCM1845-ND 40.26 28.15 23.51 | 10ERK1 
10C 15 Faston 97.8 25.4 45.2 74.63 — | CCM1846-ND 46.30 32.37 27.03 | 15ERK1 
20 97.8 25.4 45.2 74.63 — _| CCM1847-ND 53.24 37.23 31.09 | 20ERK1 
S Series — Line Filter For Emission Control — RoHS Compliant 
3 85.30 46.20 29.50 60.33 — | CCM1617-ND 33.94 23.73 19.80 | 3VS1 
6 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 — | CCM1603-ND 33.94 23.73 19.80 | 6VS1 
10 98.00 52.80 38.90 74.63 — | CCM1640-ND 39.96 27.95 23.33 | 10VS1 
14 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 — | CCM1648-ND 88.34 61.76 51.57 | 20VS1 
15 60 Faston 182.88 78.23 57.91 142.87 158.7] CCM1843-ND 144.87 101.31 84.59 | 60VS6 
SK Series — High Performance RFI Line Filter for SMPS Emission Control — RoHS Compliant 
43 6 Faston 81.5 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1714-ND 51.08 35.74 29.82 | 6VSK7 
10 110.0 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1675-ND 58.69 41.03 34.25 | 10VSK7 
3 97.8 52.6 29.5 74.63 — | CCM1823-ND 39.06 27.32 22.82 | 3VSK1 
6 6 Faston 110.2 57.2 32.5 87.05 — | CCM1709-ND 45.75 32.00 26.72 | 6ESK1 
6 110.2 57.2 32.5 87.05 — | CCM1732-ND 45.75 32.00 26.72 | 6VSK1 
10 126.2 57.2 45.2 103.2 —_| CCM1729-ND 53.33 37.29 31.13 | 10VSK1 
20 127.3 57.2 45.2 103.2 — | CCM1630-ND 64.31 44.97 37.57 | 20VSK6 
16 20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 — | CCM1746-ND 64.31 44.97 37.57 | 20ESK6 
30 125.0 79.25 69.85 87.3 — | CCM1688-ND 77.32 54.08 45.16 | 30ESK6 
30 125.0 79.25 69.85 87.3 — | CCM1624-ND 77.32 54.08 45.16 | 30VSK6 
3 40 Stud 152.4 79.25 55.4 88.9 — _| CCM1615-ND 85.65 59.89 50.00__| 40VSK6 
17 30 Stud 125.0 79.25 69.85 87.3 101.6] CCM1734-ND 97.79 68.40 57.11__| 30VSK6C 
T Series — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
"1 6 Wire Lead 64.8 54.6 46.0 74.63 — | CCM1710-ND 52.11 36.44 30.43 | 6ET3 
10 93.7 57.7 45.7 103.2 — | CCM1754-ND 75.28 52.64 43.94 | 10ET3 
13 6 Faston 89.4 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1711-ND 53.57 37.45 31.28 | 6ET7 
6 90.4 54.6 46.0 74.63 — | CCM1604-ND 52.11 36.44 30.43 | 6ET1 
6 10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2 — | CCM1643-ND 69.21 48.39 40.41 | 10ET1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 — | CCM1639-ND 75.28 52.64 43.94 | 10VT1 
15 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1635-ND 99.03 69.27 57.81 | 15ET1 
18 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1679-ND 99.03 69.27 57.81 | 15VT1 
20 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1764-ND 100.55 70.32 58.72 | 20VT1 
3 15 Stud 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6] CCM1678-ND 104.02 72.14 60.73 | 15ET6 
U Series — For Power Factor Corrected Power Supplies — RoHS Compliant 
6 6.5 Faston 125.73 57.66 45.72 103.12 —_|_CCM1363-ND 71.33 49.88 41.65 | 6EU1 
V Series — Line Filter For Emission Control — RoHS Compliant 
8 3 Faston 85.3 46.2 32.5 60.33 —_| CCM1825-ND 38.35 26.82 22.39 | 3VV1 
6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1602-ND 38.35 26.82 22.39 | 6VV1 
10 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1638-ND 43.26 30.24 25.25 | 10VV1 
14 20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 106.7] CCM1629-ND 92.41 64.63 53.96 | 20VV1 
W Series — Multipurpose Power Line for Emission Control and High Noise Industrial Environments — RoHS Compliant 
3 85.3 46.2 32.5 60.33 — | CCM1616-ND 40.41 28.24 23.58 | 3VW1 
6 6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1601-ND 40.41 28.24 23.58 | 6VW1 
10 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1637-ND 46.34 32.40 27.05 | 10VW1 
14 20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 106.7| CCM1628-ND 94.49 66.08 55.19 | 20VW1 
3 20 Stud 135.64 85.9 38.9 95.5 106.7] CCM1747-ND 94.81 66.30 55.36 | 20VW6 
@ RoHS Compliant 


Medical Grade Filters 


EAH Series: This is a new generation of compact medical RFI filters with an IEC socket. 
A new design in internal structure and manufacturing process makes the series cost 
effective. This health care series supersedes the H series by providing superior differential 
mode performance while still maintaining a maximum leakage current of 2 micro amps. 


EBH Series: A compact medical RFI filter with IEC socket, the EBH series is a cost 
effective alternative to the H series. Electrically the EBH provides enhanced differential 
mode performance compared to both the EAH and the H series. These filters provide RFI 
common and differential modes performance while still allowing medical equipment to 
meet UL leakage current specifications for medical and dental equipment. 


EJH Series: The 1 ~ 15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent 
to the EAH/EBH series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has an improved high frequency EMI shielding and larger contact area for 
the panel ground. These medical filters are designed to provide common and differential 
mode performance while maintaining the UL leakage requirements for medical and dental 
equipment. The EJH series also includes a 20 Amp version that uses the inlet IEC 320/ 
C20. 


H Series: The H series was developed specifically for health care applications. These 
products are suitable for uses in both patient care equipment and non-patient care equip- 
ment. Their extremely low leakage current allows compliance with UL2601 and CSA 22.2 
health care specifications. 


HT Series: This series of power line filters provides superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation to RFI noise on the frequency range from 10kHz ~ 30MHz, 
for IEC60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other electronic 
equipment that cannot tolerate any leakage current. 


HQ Series: The HQ series power line filters provide the highest available common-mode 
and differential-mode attenuation to RFI noise in the frequency range from 10kHz ~ 
30MHz, for IEC 60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other 
electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 


MV Series: This series answers the need for a medical filter to help equipment comply 
with increasing noise sources in medical applications while still meeting leakage current 
requirements of UL2601. 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. i 25 100 Part No. 
EAH Series — For UL544 Health Care Equipment — RoHS Compliant 
1 6 Faston 54.61 2845 22.86 40.01 50.29 | CCM1700-ND 15.08 10.54 8.80 | 6EAH1 
EBH Series — For UL544 Health Care Equipment — RoHS Compliant 
1 10 Faston 54.61 2845 22.86 40.01 50.29 | CCM1669-ND 19.67 13.76 11.49 | 10EBH1 
EJH Series — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
5] 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1236-ND® 11.69 8.16 6.83 | 1EJH1 
1 3 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1237-ND 10.84 7.59 6.34 | 3EJH1 
6 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1238-ND® 10.14 7.09 5.92 | 6EJH1 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Corcom RF Line Filters 
Medical Grade Filters (cont) 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. a 25 100 Part No. 
1 10 Staiaht 54.61 3048 24.38 40.00 51.76 | CCM1239-ND® 10.84 7.59 6.34 | 10EJH1 
rail 
15 9 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1240-ND® 10.32 7.22 6.02 | 15EJH1 
2 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 | CCM1241-ND® 18.55 12.96 10.83 | 20EJH1 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1242-ND@ 11.97 8.38 6.98 | 1EJH2 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1243-ND 9.60 6.72 5.61 | 3EJH2 
3 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1244-ND 9.50 6.64 5.55 | 6EJH2 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1245-ND® 10.24 7.16 5.97 | 10EJH2 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1246-ND 10.42 7.29 6.08 | 15EJH2 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1247-ND® 13.89 9.72 8.11 | 1EJHP 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1248-ND 11.61 8.12 6.78 | 3EJHP 
4 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1249-ND® 11.52 8.05 6.73 | 6EJHP 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1250-ND 12.60 8.83 7.37 | 10EJHP 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1251-ND® 12.52 8.75 7.31 | 15EJHP 
H Series — Line Filters for UL2601 Healthcare Equipment 
6 55.90 30.20 20.60 40.01 50.3 | CCM1607-ND® 18.78 13.14 10.97 | 6EH4 
5 Faston, Straight 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1671-ND@ 20.33 14.20 11.87 | 10EH4 
3 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1758-ND® 15.34 10.72 8.95 | 3EH1 
6 6 Faston §7.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1608-ND® 15.49 10.84 9.05 | 6EH1 
10 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1670-ND 16.16 11.30 9.45 | 10EH1 
7 6 Right Angle 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1706-ND@ 19.22 13.46 11.23 | 6EH9 
HT Series — High Performance RFI Power Line Filter For Medical Equipment — RoHS Compliant 
P 6 ae 90.4 54.6 46.0 74.63 — | CCM1606-ND 51.32 35.88 29.95 | 6EHT1 
aston 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 — | CCM1672-ND 77.04 53.87 44.99 | 10EHT1 
9 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1821-ND 103.82 72.60 60.62 | 15EHT1 
HQ Series — Highest Performance RFI Filter For Medical Equipment 
8 3 Faston 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1695-ND@ 60.81 42.53 35.53 | 3EHQ1 
10 3 Wire Lead 84.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1826-ND@ 59.33 41.49 34.66 | 3EHQ3 
8 6 Faston 126.5 57.7 45.7 103.2 — | CCM1708-ND 88.16 61.66 51.48 | 6EHQ1 
MV Series — Multipurpose Medical Filter for Power Line Noise Protection — RoHS Compliant 
6 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1712-ND 39.89 27.91 23.30 | 6MV1 
8 10 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1642-ND 45.08 31.51 26.32 | 10MV1 
20 132.8 85.9 38.9 95.25 — | CCM1824-ND 91.02 63.65 53.16 | 20MV1 
@ RoHS Compliant 


PC Board Mountable Filters 


EDP Series: These RFI power line filters provide enhanced differential-mode performance for applications requiring more line-to-line protection. 

EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both common and differential-mode noise for susceptibility applications. 

X Series: This series was designed to bring most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with FCC Part 15J, Class B conducted emission limits. 

Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with EN55022 Level B, (as well as FCC Part 15J, Class B) conducted 


emission limits. 
Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
EDP Series — For General Purpose Applications — RoHS Compliant 

1 36.6 31.5 24.15 — | CCM1364-ND 21.99 15.38 12.84 | 1EDP 

1 3 PCB 36.6 31.5 24.15 — | CCM1365-ND 20.05 14.01 11.71 | 3EDP 
10 36.6 31.5 24.15 — | CCM1742-ND 21.75 15.21 12.70 | 10EDP 

EOP Series — For General Purpose Application — RoHS Compliant 

1 36.6 31.5 19.9 — | CCM1366-ND 18.08 12.64 10.55 | 1EOP 

1 3 PCB 36.6 31.5 19.9 — | CCM1367-ND 16.19 11.32 9.44 | 3EOP 
10 36.6 31.5 19.9 — | CCM1673-ND 17.14 12.01 10.00 | 10EOP 

X Series — For Emission Control Applications — RoHS Compliant 

. 3 PCB 66.80 28.70 4115 — | CCM1370-ND 28.71 20.07 16.76 | 3EXP 

6 66.29 28.70 44.45 — | CCM1371-ND 44.28 30.96 25.86 | 6EXP 
2 Series — For Emission Control Applications 

1 66.3 28.7 414 — | CCM1682-ND@ 35.87 25.09 20.95 | 1EZP 

2 2 PCB 66.3 28.7 44.4 — | CCM1368-ND@ 35.78 25.03 20.89 | 2EZP 
3 66.3 28.7 44.4 — | CCM1369-ND 35.87 25.08 20.94 | 3EZP 

3 3 Faston 89.9 52.8 33.3 74.63 | CCM1696-ND® 41.53 29.05 24.25 | 3EZ1 

@ RoHS Compliant (Continued) 
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DC Filters 


DA Series: 

The DA series filters were designed as general purpose line filters for DC applications 
up to 125VDC. They are compact with a 3-pin inlet connector. The DA series addresses 
the increasing need for DC rated filters with a standard DC power inlet. Any internal DC 
connection within larger multi-component systems, or external DC connection between 
user installed components which require filtering will benefit. 


Corcom RF Line Filters (cont) 


DC Series: 

The DC series filters were designed as general purpose line filters for DC applications. 
They are available with or without circuit breakers for extra protection. These filters are 
generally used in central office equipment like switches, routers, and hubs to clean up 
the 48VDC power, but are not exclusive to that equipment. They can also be used at the 
primary input of the DC power supply. 


Dimension in mm 
Termination A B c D 


Rated Current 
Fig.| 120V (Amps) 


Digi-Key Price Each Corcom 
E Part No. 1 25 100 | Part No. 


DA Series — Compact RFI Filter with DC Inlet Connector 


; 3 Fast 54.61 = 20.57 40.01 50.29 | CCM1745-ND 16.03 11.20 9.36 | 3DAF1 
10 a 54.61 =_ 20.57 40.01 50.29 | CCM1743-ND 16.61 11.61 9.70 | 10DAF1 
DC Series — RFI Power Line Filters for DC Applications 
> 15 shit 135.40 78.70 45.20 68.0 50.80 | CCM1737-ND 81.48 74.15 62.74 | 15DCF6 
30 . 157.20 100.60 55.40 88.9 50.80 | CCM1828-ND 100.64 91.60 77.50 | 30DCF6 


IEC Inlet Line Filters 


EAS Series: This filter offers the performance characteristics of the EEA susceptibility 
filter with the additional advantage of a snap-in panel mount. The EAS series supersedes 
the EF series by providing superior performance, particularly in the common mode at low 
frequencies. 

EBF Series: The EBF accessory outlet filters provides an innovative means of connecting 
accessories while filtering noise between a system and the accessories attached. These 
filters provide enhanced performance utilizing common mode inductance and differential 
mode capacitance for attenuation of noise across the frequency range. The filtered 
connector offers the additional advantage of a grounded connection and features low 
leakage current required for international usage. 

EBS Series: This filter offers the performance characteristics of the EEB susceptibility filter 
with the additional advantage of a snap-in panel mount. 

EC Series: This series of filtered power entry modules provides the highest attenuation of 
any standard filter available in a package size limited by the dimensions of the integral IEC 
connector. These filters combine high common-mode inductance with high differential- 
mode capacitance and minimal parasitic elements, for effective attenuation of line-to- 
ground and line-to-line noise across the frequency range. 

ED Series: These filtered power entry modules are more effective than general purpose 
filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground noise must be 
controlled. 

EEA Series: A new design in both the internal structure and manufacturing process makes 
this series cost effective and compact. 

EEB Series: This is a compact RFI filter with IEC socket. A new design in both the internal 


structure and manufacturing process makes this series cost effective and compact. 
Electrically, the EEB provides enhanced differential mode performance compared to both 
the EEA and EF series. Mechanically, its slimmer size makes it compatible with all similar 
filters on the market. 

EEJ Series: The 1 ~ 15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent 
to the EEA/EEB series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It also has an extended metal flange around the socket for improved high 
frequency EMI shielding. The EEJ series also includes a 20 Amp version that uses the 
inlet IEC 320/C20. 

EF Series: This rugged international series of filtered power entry modules incorporates 
the special IEC power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and 
SEV approved. Models with F suffix are SEMKO approved and comply with BSI standards. 
EJS Series: The 1 ~ 15 Amp versions are snap-in mounted and mechanically equivalent 
to the EAS/EBS series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has improved high frequency EMI shielding. The EJS series also includes a 
20 Amp version that uses the inlet IEC 320/C20. 

EJT Series: The EJT Series is a power inlet filter designed to attenuate noise up to 1 GHz. 
This inlet uses an IEC 320/014 input connector. This product was designed to address the 
demand for more noise attenuation at higher frequencies in a compact inlet. 

SRB Series: The SRB series is one of the smallest depth available on the market, it 
features a complete shield design with various capacitance values. The SRB series is rated 
up to 15A, 250VAC, 10A VDE. This product is ideally suited for power supplies or other 
applications which require a minimum depth low cost solution. 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D le Part No. 1 25 100 | Part No. 
EAS Series — Snap-In Compact RFI Filter — RoHS Compliant 
1 3 Fastin 55.88 29.2 24.38 29.97 35.81 | CCM1691-ND 13.70 9.59 8.00 | 3EAS1 
6 55.88 29.2 24.38 29.97 35.81 | CCM1701-ND 12.84 8.99 7.50 | 6EAS1 
EBF Series — Accessory Outlet Filter — RoHS Compliant 
2 6 Faston 65.3 33.8 25.4 40.01 50.5 | CCM1702-ND 18.54 12.95 10.83 | 6EBF1 
EBS Series — Snap-in Compact RFI Filter — RoHS Compliant 
1 6 Faston, Straight 55.88 29.2 24.38 30.10 34.21 | CCM1761-ND 16.33 11.42 9.55 | 6EBS1 
EC Series — High Performance RFI Filter with IEC Connector — RoHS Compliant 
1 66.5 30.2 20.6 40.1 50.3 | CCM1680-ND 25.69 17.96 14.99 | 1EC1 
3 3 Fasten Stiaiaht 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1623-ND 25.69 17.96 14.99 | 3EC1 
6 : 7 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1611-ND 25.69 17.96 14.99 | 6EC1 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1646-ND 27.06 18.92 15.80 | 10EC1 
ED Series — High Performance RFI Power Line Filters with IEC Connectors 
1 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1203-ND@ 18.91 13.23 11.06 | 1ED1 
3 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1204-ND 18.91 13.23 11.06 | 3ED1 
3 6 Faston, Straight 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1205-ND@ 18.91 13.23 11.06 | 6ED1 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1206-ND@ 19.51 13.63 11.39 | 10ED1 
15 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1676-ND@ 20.76 14.50 12.11 | 15ED1 
3 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1214-ND® 18.72 13.10 10.95 | 3ED8 
4 6 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1215-ND® 18.91 13.23 11.06 | 6ED8 
15 , . 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1677-ND® 20.76 14.50 12.11 | 15ED8 
Wire Lead, Straight 
6 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1218-ND@ 24.00 16.79 14.03 | 6ED8C 
3 6 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1216-ND@ 23.78 16.62 13.89 | 6EDIC 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1219-ND@ 25.78 18.04 15.07 | 10ED1C 
5 3 Wire Lead, Right Angle | 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1211-ND 18.91 13.23 11.06 | 3ED4 
6 Faston, Right Angle | 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1209-ND@ 18.91 13.23 11.06 | 6ED2 
EEA Series — Compact RFI Filter IEC Connector Package — RoHS Compliant 
3 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1622-ND 12.73 8.90 7.43 | 3EEA1 
6 6 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1610-ND 11.76 8.21 6.87 | 6EEA1 
10 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1645-ND 12.94 9.04 7.53 | 10EEA1 
15 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1766-ND 14.60 10.21 8.54 | 15EEA1 
7 6 Faston, Right Angle | 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1703-ND 13.93 9.74 8.14 | 6EEAP 
EEB Series — Compact RFI Filter IEC Connector Package — RoHS Compliant 
7 1 Faston, Right Angle | 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1768-ND 20.73 14.50 12.11 | 1EEBP 
6 3 Faston 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1829-ND 16.39 11.46 9.57 | 3EEB1 
10 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1740-ND 16.51 11.54 9.64 | 10EEB1 
@ RoHS Compliant T 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black, UL, CSA. Not recommended for patient care applications due to leakage 


current of the line cord. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1558 (1091) 


= Tyco Electronics Corcom RF Line Filters 


RatisshGeet aie IEC Inlet Line Filters (Cont) 
Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
EEJ Series — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1220-ND@ 11.93 8.34 6.95 | 1EEJ1 
3 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1221-ND@ 9.64 6.75 5.64 | 3EEJ1 
6 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1222-ND@ 9.00 6.30 5.25 | 6EEJ1 
10 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1223-ND@ 9.79 6.86 5.71 | 10EEJ1 
15 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1224-ND@ 10.61 741 6.20 | 15EEJ1 
8 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 | CCM1225-ND@ 17.42 12.18 10.17 | 20EEJ1 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1226-ND 12.80 8.95 7.46 | 1EEJ2 
5 3 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1227-ND 10.53 7.37 6.14 | 3EEJ2 
6 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1228-ND@ 9.79 6.86 5.71 | 6EEJ2 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1230-ND@ 10.85 7.60 6.34 | 15EEJ2 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1231-ND@ 14.28 10.00 8.35 | 1EEJP 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1232-ND@ 11.35 7.95 6.62 | 3EEJP 
uh 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1233-ND@ 10.56 7.38 6.16 | 6EEJP 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1234-ND 11.35 7.95 6.62 | 10EEJP 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1235-ND® 12.89 9.01 7.52 | 15EEJP 
EF Series — Compact RFI Filter IEC Connector — RoHS Compliant 
1 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1100-ND 15.76 11.01 9.20 | 1EFIF 
3 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1101-ND 15.76 11.01 9.20 | 3EFIF 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1102-ND 15.76 11.01 9.20 | 6EFIF 
3 10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1103-ND 16.01 11.20 9.36 | 10EF1F 
3 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1621-ND 18.88 13.20 11.02 | 3EF1 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1609-ND 19.53 13.65 11.40 | 6EF1 
15 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1636-ND 23.30 16.28 13.60 | 15EFIF 
4 6 Wire Lead, Straight | 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1704-ND 15.28 10.68 8.91 | GEF8 
EJS Series — Enhanced Performance Snap-In Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1252-ND 12.96 9.07 7.57 | 1EJS1 
3 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1253-ND@ 10.70 7.49 6.26 | 3EJS1 
1 6 Straight 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1254-ND@ 10.02 6.99 5.85 | 6EJS1 
10 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1255-ND 10.78 7.54 6.31 | 10EJS1 
15 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1256-ND@ 10.82 7.56 6.32 | 15EJS1 
9 20 Straight 79.38 34.29 29.99 37.08 36.07 | CCM1257-ND@ 20.23 14.15 11.80 | 20EJS1 
EJT1 Series — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1652-ND 19.80 13.86 11.56 | 1EJT1 
3A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1653-ND® 19.72 13.78 11.52 | 3EJT1 
10 6A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1654-ND 19.69 13.77 11.51 | GEJT1 
10A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1655-ND@ 19.80 13.86 11.56 | 10EJT1 
15A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1656-ND 20.08 14.04 11.72 | 15EJT1 
EJT8 Series — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1657-ND 18.88 13.21 11.04 | 1EJTS 
3A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1658-ND@ 18.88 13.21 11.04 | 3EJTS 
4 6A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1659-ND® 19.16 13.39 11.18 | GEJTS 
10A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1660-ND® 19.25 13.45 11.22 | 10EJT8 
15A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1661-ND 19.53 13.66 11.39 | 15EJT8 
Capacitor Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. Value (pF) Termination A B Cc D 5 Part No. 1 25 100 | Part No. 
SRB Series — 15A, 250VAC, Reduced Footprint, Shielded Line Filter — RoHS Compliant 
_ 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1770-ND 2.18 1.53 1.27 | 15SRB1 
6 33 Faston 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1771-ND 5.92 4.15 3.45 | 15SRB1-Q 
3300 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1772-ND 3.52 2.47 2.06 | 15SRB1-Z 
— 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1773-ND 2.59 1.82 1.52 | 15SRB8 
33 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1774-ND 5.96 417 3.49 | 15SRB8-Q 
100 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1775-ND 2.93 2.05 1.71 | 15SRB8-R 
4 220 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1776-ND 2.93 2.05 1.71 | 15SRB8-S Sasa 
330 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1777-ND 2.98 2.09 1.74 | 15SRB8-T = cenver B 
(= BLUE 
470 Wire lesa 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1778-ND 2.99 2.09 1.74 | 15SRB8-W 
ire Lea 
1000 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1779-ND 3.29 2.29 1.91 | 15SRB8-X A 
— 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1780-ND 2.44 1.70 1.42 | 15SRBS1 
7 220 a 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1781-ND 2.99 2.09 1.74 | 15SRBS1-S 
‘aston 
330 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1782-ND 3.05 2.13 1.77 | 15SRBS1-T 
1000 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1783-ND 3.05 2.13 1.77 | 15SRBS1-X 
—_ 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1784-ND 2.91 2.04 1.69 | 15SRBS8 
33 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1785-ND 6.33 4.42 3.70 | 15SRBS8-Q 
"1 100 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1786-ND 3.24 2.26 1.89 | 15SRBS8-R 
470 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1787-ND 3.30 2.30 1.92 | 15SRBS8-W| 
1000 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1788-ND 3.16 2.22 1.85 | 15SRBS8-X 
General — RoHS Compliant 
12 | 7.5’, 3 Conductor Line Cord to Mate with Models within Catalog ...................ceeeee neces CCM1819-NDt 8.23 7A4 6.51 | GA400 


@ RoHS Compliant t 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black, UL, CSA. Not recommended for patient care applications due to leakage current of the line cord. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1559 


Note: For Safety, EMI Certifications and additional technical 
information, please see Digi-Key website for data sheets. 


Curtis Industries 


s Holdings, ine 


A DIMISION OF EASTEK INTERNATIONAL 


Power Line Filters 


Curtis Industries is recognized as a leader in RFI Power Line Filters with 

over 75 years of bringing products, including EMI Power Line Filters to the 

market place. 

Curtis offers a wide range of EMI filters, including: 

*ne single phase, general purpose, high performance and medical grade 
ilters 

* AC three phase with a range up to 600A at 600V 

* DC including general and high performance in a small enclosure 

* Power Entry Modules including IEC type 

¢ RFI/EMI Conducted Emissions Testing in accordance with FCC and CE 
standards 

Curtis’ focus is in five key areas, Customer Satisfaction, Design Engineering, 

Manufacturing, Quality and On-Time Delivery using the latest technologies in 

each process. 


Fig.1 NEW! Fig.2 NEW! 


Note: Figures are general description and may vary from actual form, 
please see Digi-Key website for data sheets. 


ee Digi-K Price Each Curtis Industri Rate 
urren igi-Ke' rice Eaci urtis Industries ini. i i i 
Fig.| (A) Termination Patt No. 1 25 100 ‘| PartNo. ah Ra nee iol Key Pye ae aie 
Single Phase 3 Faston 364-1083-ND& 23.54 19.31 16.17 | F1700AA03 
General Purpose 1 6 Faston 364-1084-ND* 23.83 19.55 16.37 | F1700AA06 
2 Faston 364-1000-ND 304 7A 621 | O2EBTI 10 Faston 364-1085-ND 26.80 2198 18.40 | FI700AA10 
2 Faston 364-1049-ND® NEW! 9.90 812 6.80 | F1199AA02 20 Faston 364-1086-ND 41.81 34.30 28.71 | FI700AA20 
3 Faston 364-1001-ND 10.08 8.27 6.92 | 03EB11 3 Wire 364-1090-ND 23.86 19.56 16.38 | F1700BB03 
3 Faston 364-1050-ND@ NEW! 11.05 9.07 7.59 | F1199AA03 1 6 Wire 364-1091-ND 23.86 19.56 16.38 | F1700BB06 
6 Faston 364-1002-ND 9.96 8.17 6.84 | O6EB11 10 Wire 364-1092-ND 26.94 22.09 18.49 | F1700BB10 
: 6 Faston 364-1051-ND@*x NEW! 10.93 8.97 7.51 | F1199AA06 3 1EC320/Faston 364-1093-ND 27.91 22.89 19.16 | F1700CA03 
10 Faston 364-1008-ND 41.417 9.16 7.67 | 10EB11 2 6 1EC320/Faston 364-1094-ND 27.91 22.89 19.16 | F1700CA06 
10 Faston 364-1052-ND@ NEW! 4225 10.05 8.42 | F1199AA10 10 1EC320/Faston 364-1095-ND 31.40 25.75 21.56 | FI700CA10 
20 Faston 364-1003-ND 1696 13.91 11.64 | 20EB11 + | 20 Screw 364-1101-ND 4213 34.55 28.93 | F1700DD20 
20 Faston 364-1053-ND@ NEW! 18.60 15.26 ~—-12.77_| F1199AA20 30 Screw 364-1102-ND 49.13 40.29 33.73 | F1700DD30 
2 Wire 364-1004-ND 8.96 7.35 6.15 | 02EB33 1 | 30 Screw 364-1142-ND 65.61 53.80 45.04 | F1799DD30 
2 Wire 364-1054-ND@ NEW! 9.83 8.07 6.75 | F1199BB02 
3 Wir 364-1006-ND 1008 «827-2 | ogeBa3 
1 | 3 Wire 364-1055-ND@ NEW! 11.05 9.07 7.59 | F1199BB03 General Purpose 
6 Wire 364-1056-ND@ NEW! 11.05 9.07 7.59 | F1199BB06 1 1EC320/Faston 364-1012-ND 9.29 7.62 6.38 | O1EBM1 
10 Wire 364-1007-ND 11.43 9.12 7.64 | 10EB33 1 1EC320/Faston 364-1113-ND@ NEW! 10.17 8.35 6.99 | F2199CA01 
10 Wire 364-1057-ND@ NEW! 12.24 10.01 8.38 | F1199BB10 3 1EC320/Faston 364-1013-ND 9.29 7.62 6.38 | 03EBM1 
10 Screw 364-1009-ND 16.58 13.60 11.38 | 10EB66 9 3 1EC320/Faston 364-1114-ND@x NEW! = 10.16 8.34 6.99 | F2199CA03 
20 Screw 364-1010-ND 19.96 16.37 13.70 | 20EB66 6 1EC320/Faston 364-1014-ND 9.21 7.55 6.32 | O6EBM1 
1} 20 Screw 364-1058-ND@x NEW! 2188 17.95 15.02 | F1199DD20 6 1EC320/Faston 364-1115-ND@& NEW! 10.10 8.29 6.94 | F2199CA06 
30 Screw 364-1011-ND 37.71 30.92 25.89 | 30EB66 10 1EC320/Faston 364-1015-ND 8.96 7.35 6.15 | 10EBM1 
30 Screw 364-1059-ND@ NEW! 41.33 33.89 _-28.38_|_F1199DD30 10 1EC320/Faston 364-1116-ND@* NEW! 9.84 8.07 6.76 | F2199CA10 
2 Faston 364-1016-ND 11.13 9.12 7.64 | O2EK11 1| 3 Faston 364-1117-ND@* NEW! 47.37 38.84 32.53 | F2700AA03 
2 Faston 364-1060-ND@ NEW! 12.24 10.01 8.38 | F1299AA02 3 | Fused IEC320/Faston | 364-1118-ND@& NEW! 29.38 24.10 20.18 | F3300WA03 
3 Faston 364-1061-ND@~ NEW! 1453 = 11.92 9.98 | F1299AA03 2 | 6 | Fused IEC320/Faston | 364-1112-ND@xk NEW! 27.03 22.17 — 18.56 | F2600FP06 
1] 8 Faston 364-1018-ND 12.04 9.87 8.27 | OGEK11 6 1EC320/Faston 364-1119-ND@* NEW! 1558 12.78 10.71 | F3500CA06 
6 Faston 364-1062-ND@ NEW! 13.20 10.82 9.07 | F1299AA06 NEW! No Switch — RoHS Compliant NEW! 
10 Faston 364-1019-ND 1292 10.59 8.87 | 10EK11 
10 Faston 364-1063-ND@x NEW! 1293 10.60 3.88 | Fi299AA10 3 1EC320/Faston 364-1106-ND* 42.82 3512 29.39 | PE712003 
20 Fastot 364-1064-ND@ NEW! 20.78 1704 ~—-14.26 | F1299AA20 3 | 6 1EC320/Faston 364-1104-ND 47.22 38.73 ~—-32.41 | PE713006 
2 wie stot iat ion 84 Poe [| eae Ee Se 2 2s | Bas 
3 Wire 364-1022-ND 13.92 114.41 9.55 | 03EK33 : : : 
Al 6 Wire 364-1023-ND 13.04 10.69 8.95 | O6EK33 NEW! SPST Rocker Switch — RoHS Compliant NEW! 
“ me Sa re a ai er ae esosaBiO 3 | 10 1EC320/Faston 364-1103-ND* 83.94 68.83 57.62 | PE163110 
Ire a ig i? i E E 7 a, = i 7 
10 Screw 364-1028-ND 16.17. 13.26 11.10 | 10EK66 NEW! DPST Recker Switeh — RoHS Comphant/ NEW! 
, | 2 Screw 364-1068-ND@ NEW! 2403 + ~+-19.70 +1650 | F1299DD20 3 1EC320/Faston 364-1108-ND« 36.85 30.23 25.31 | PE820203 
30 Screw 364-1030-ND 4104 3365 ~=«28.18 | 30EKG6 3 | 6 1EC320/Faston 364-1109-ND 37.66 30.88 25.86 | PE880206 
30 Screw 364-1069-ND@* NEW! 4500 36.90 30.90 | F1299DD30 3 1EC320/Faston 364-1110-ND 45.05 36.95 30.94 | PE962203 
3 TEC20/Faston 364-1025-ND 450012301030 | OgEKMA 6 1EC320/Faston 364-1111-ND 45.05 36.95 30.94 | PE962206 
3 1EC320/Faston 364-1066-ND@ NEW! 1645 1349 11.30 | F1299CA03 Medical Filters 
2) 6 |EC320/Faston 364-1026-ND 13.88 11.38 9.53 | OGEKM1 6 Faston 364-1046-ND 10.25 844 7.04 | O6HB11 
6 1EC320/Faston 364-1067-ND@ NEW! 15.24 12.47 10.45 | F1299CA06 1} ¢ Faston 364-1120-ND@k NEW! 11.23 9.24 774 | F3099AA06 
10 1EC320/Faston 364-1027-ND 15.42 12.64 10.58 | 10EKM1 6 Wire 364-1047-ND 9.96 B17 6.84 | O6HBSS 
2 Faston 364-1031-ND 16.83 13.80 11.56 | O2ER11 ‘| 6 Wire 364-1121-ND@ NEW! 10.93 8.97 7.51 | F3099BB06 
oo EM ion tnro inte | gee >| 6 EC320/Faston | 364-1048-ND | 175964807 | OBHBM 
if 3 Eason PORCeMNER (1977 1622 1359. | FI399AA0g 6 1EC320/Faston 364 we ND@* NEW! 1288 10.57 8.85 | F3199CA06 
6 Faston 364-1072-ND@ NEW! 18.63 (14.90 12.79 | F1399AA06 NEW! No Switch — RoHS Compliant NEW! 
10 Faston 364-1073-ND@ NEW! 1950 16.00 13.39 | F1399AA10 3 | 6 1EC320/Faston 364-1124-ND 45.47 37.29 31.21 | PM713006 
20 Faston 364-1035-ND 39.88 32.70 27.37 | 20ER11 6 1EC320/Faston 364-1125-ND 32.77 26.87 —_—-22.50 | PM773006 
20 Faston 364-1074-ND@* NEW! 43.71 35.84 30.00 | F1399AA20 NEW! SPST Rocker Switch — RoHS Compliant NEW! 
2 Wire 364-1036-ND 17.24 1441 11.81 | 02ER33 
5 Wits SEIN OTET Gio. <4a4d. adar.|ieaeoRRGe 3 | 10 1EC320/Faston 364-1123-ND 77.24 63.34 53.02 | PM163110 
3 Wire 364-1037-ND 1758 14.42 = 12.07 | 03ER33 NEW! DC Filters — RoHS Compliant NEW! 
1 3 Wire 364-1076-ND@ NEW! 19.27 15.81 13.24 | F1399BB03 6 Faston 364-1132-ND 23.33 19.13 16.02 | FDOOAAO06 
6 Wire 364-1077-ND@ NEW! 19.65 16.12 13.49 | F1399BB06 6 Wire 364-1133-ND 23.33 19.13 16.02 | FDOOBBO06 
10 Wire 364-1039-ND 18.46 15.14 12.67 | 10ER33 10 Faston 364-1134-ND 26.23 21.50 ~—- 18.00 | FDOOAAOTO 
10 Wire 364-1078-ND@ NEW! 20.23 16.59 13.89 | F1399BB10 4 | 10 Wire 364-1135-ND 26.23 21.50 18.00 | FDOOBBO10 
20 Screw 364-1044-ND 41.00 33.62 28.15 | 20ER66 25 Screw 364-1136-ND 87.24 71.54 59.89 | FDOODD025 
1 | 20 Screw 364-1082-ND@ NEW! 44.95 36.86 30.87 | F1399DD20 50 Screw 364-1137-ND 93.72 7685 64.34 | FDOODDOS0 
30 Screw 364-1045-ND 71.96 59.01 49.40 | 30ER66 75 Screw 364-1138-ND 103.20 84.63 70.85 | FDOODDO75 
3 1EC320/Faston 364-1040-ND 20.83 17.08 14.30 | O3ERM1 100 Screw 364-1139-ND 108.08 88.63 74.20 | FDOODD100 
3 |EC320/Faston 364-1079-ND@ NEW! 22.85 18.74 15.69 | F1399CA03 
»| 6 1EC320/Faston 364-1041-ND 1967 16.13 13.50 | O6ERM1 Rated 
6 1EC320/Faston 364-1080-ND@ NEW! 21.55 17.68 14.80 | FI399CA06 Current Digi-Key Price Each Curtis Industries 
10 |EC320/Faston 364-1042-ND 2117 17.36 = 14.53 | 10ERM1 Fig.) (A) _|Termination | Voltage | Part No. 1 25 100 | Part No. 
10 |EC320/Faston 364-1081-ND@ NEW! 23.20 19.03 15.93 | F1399CA10 NEW! 3-Phase Filters — RoHS Compliant NEW! 
NEW! High Performance Filters — RoHS Compliant NEW! 16 480 | 364-1126-ND 217.30 17818 149.17 | F3480T016 
| 8 Faston 364-1087-ND x 46.93 38.50 32.23 | F1400AA06 32 | Terminal | yao | 364-1127-ND 273.75 224.47 ~—«187.92 | F3480T032 
10 Faston BOs OBEND A: 68.06 55.81 46.73_| FI400AA10 4 | 50 Block) ago | 364-1128-ND 361.59 296.49 248.22 | F3480T050 
2 | io | teosoraston | s68-1097.NDoe 45693748347 | FISOOGANO 8 Tein | 800 | 3-1129-ND 240.76 19742 165.28 | FAEOUTONG 
3 1EC320/Faston 364-1098-ND 35.92 29.46 24.66 | FI600CA03 “ Block 600 Sage Sbee7 208.80) | “Fse001 0S 
2| 6 1EC320/Faston 364-1099-ND& 40.60 33.29 27.87 | F1600CA06 80 800_| 364-1131-ND 821.59 673.67 563.98 | F3600T080 
10 1EC320/Faston 364-1100-ND 63.33 51.93 43.47 | FI600CA10 RoHS Compliant 
* 364-1140-ND@ (88888899) NEW! Power Line Filters Kit contains the items denoted (33 parts) 2.2.0.0... ccc cee cece enn eee nee ene Eee ene eee eee e nee n ae eee nade eee ea sent ene teeta ee $690.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1560 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ELNA 


AMERICA, INC. 


RFS Series 


ELNA developed new raw material for the separate paper which uses a silk fiber. Therefore, this series can give high grade sound for any audio design. This series can 
be used to relieve the music’s vibration energy, to decrease the peak feeling sound at high compass, rough quality sound at middle compass and to increase massive 


sound at low compass. 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
* Standards: JIS C5101-1, -4 1998 (IEC 60384-1 1992, -4 1985) 


Audio Aluminum Electrolytic Capacitors 


Dim. in mm 


Rated Ripple Rated Ripple 
WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA 
DC | (nF) (mArms) D U F | Part No. ul 10 100 Part No. DC | (uF) (mArms) D {I F | Part No. 1 10 100 Part No. 
47 25 5.0 11.0 2.0} 604-1049-ND 415 1.19 9.35 | RFS-25V4R7ME3# 47 30 5.0 11.0 2.0] 604-1060-ND 15 (1419 9.35 | RFS-35V4R7ME3¢ 
10 35 5.0 11.0 2.0 | 604-1050-ND 15 (1.19 9.35 | RFS-25V100ME3# 10 35 5.0 11.0 2.0) 604-1061-ND 415 1.49 9.35 | RFS-35V100ME34 
2 60 5.0 11.0 2.0 Beem 86-15 1-19 (9185 | RFS-26V220MES# 22 95 8.0 11.5 35] 604-1062-ND 24 1.93 15.11 | ‘RFS-35v220MG3¥ 
. oF - i . ea . i lets 33 140 |10.0 125 5.0] 604-1063-ND 33 2.66 20.80 | RFS-35V330MH3¥ 
: == a : : : - a5 |_47 170 10.0 12.5 5.0 | 604-1064-ND 33 2.66 20.80 | RFS-35V470MH34 
25 | 47 140 8.0 11.5 3.5 | 604-1054-ND 24° 193 15.11 | RFS-25V470MG3# i os 100 200 50 Wentitonents mal - daet Yaovaellpsaevaniied 
100 270 10.0 16.0 5.0} 604-1055-ND 48 = 3.83 ~—.30.03 | RFS-25V101MH4# : Re ; . : 
200 505 125 20.0 501 604-1056-ND 86 «6.91 54.42 | RFS-25V221MIS¢ 220 550 12.5 25.0 5.0] 604-1066-ND 1.08 8.66 _— 67.87 | RFS-35V221MI6# 
330 675 425 250 5.0| 6041057-ND 108 866 67.87 | RFS-25V331Ml6¢ 330 785 16.0 25.0 7.5) 604-1067-ND 1.38 11.04 86.48 | RFS-35V331MJ6# 
470 940 16.0 25.0 7.5 | 604-1058-ND 138 11.04 86.48 | RFS-25V471MJ6¢ 470 1030 16.0 31.5 7.5] 604-1068-ND 2.27 18.15 142.18 | RFS-35V471MJ7# 
1000 1575 16.0 35.5 7.5) 604-1059-ND 3.32 2656 208.05 | RFS-25V102MJ84 1000 1690 18.0 35.5 7.5] 604-1069-ND 2.68 21.41 167.74 | RFS-35V102MK84 
VISHAY. BCcomponents SAL-A 123 Axial Solid AL Electrolytic Capacitors 
DESCRIPTION VALUE 


FEATURES: 
¢ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 


Dimensions in mm 


Case sizes (ODnom X Lnom in mm) 


6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 


Rated capacitance range (E6 Series), CR 


1.5 to 2200 pF 


Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. 
* SAL-A: standard version 
¢ Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C 


¢ Extended usable temperature range up to 200°C 


* Excellent low temperature impedance and ESR behavior 
¢ Charge and discharge proof, application with 0 Q resistance 


Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
Category temperature range -55°C ~ 125°C 
Usable temperature range -80°C ~ 200°C 


Endurance test at 155 and 125°C 


5000 and 8000 hours 


allowed 
¢ Reverse DC voltage up to 0.3 x UR allowed 
* AC voltage up to 0.8 x UR allowed 


Useful life at 40°C, IR applied 


450,000 hours 


Shelf life at 0 V, 125°C 


500 hours 


¢ Advanced technology to achieve high reliability and high stability 


APPLICATIONS: 


¢ EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military 
and space 


Form BA: Taped in box (ammopack) 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Detail specification 


IEC384-4-2/CECC 30302 


Climatic category IEC 68 
(DIN 40040; NF C20-600) 


55/125/56 (FKD; 434) 


CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 


e 7 Ror ‘ eer Approvals Gam-t-1 (MIL) 
Smoothing, filtering, buffering, timing 
¢ For power supplies, DC/DC converters CECC 30302-003 
wy Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) Current (A) tans Curr. (mA) {l, D d Part No. 1 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 | Part No. 
63 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 | 4267PHCT-ND 10.26 94.02 _ 2222 123 13331 
10 33 7 0.180 63 15.3 6.7 0.6 | 4271PHCT-ND 8.33 76.37 = 2222 123 14339 
33 55 0.140 89 20.4 76 0.6 | 4284PHCT-ND 8.67 79.45 = 2222 123 15339 
16 68 110 0.140 180 20.4 76 0.6 | 4286PHCT-ND 9.21 84.43 — 2222 123 15689 
330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 | 4290PHCT-ND 13.40 122.82 _ 2222 123 15331 
25 100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 | 4299PHCT-ND 11.26 103.24 _ 2222 123 16101 
35 15 30 0.120 53 20.4 76 0.6 | 4310PHCT-ND 9.08 83.27 _ 2222 123 10159 
40 3.3 13 0.120 16 15.3 6.7 0.6 | 4318PHCT-ND 8.17 74.86 4318PHTB-ND 761.40 3112.50 4836.00 4563.00/M | 2222 123 17338 
68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 | 4326PHCT-ND 12.48 114.37 4326PHTB-ND 1158.60 4736.00 7358.00 6944.00/M | 2222 123 17689 
ASM 021 DESCRIPTION VALUE 
Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 4.5 x 10 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
» ae i. . Rated capacitance range, Cr 0.47 ~ 15,000uF 
Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors Tolerance on CR 220% 
. Rated voltage range, Ur 6.3 ~ 100V 
FEATURES: Category temperature range —40°C ~ 85°C 
+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial leads, cylindrical aluminum case, Endurance test at 85°C: Ur = 6.3 ~ 25V 1,000 hours 5,000 hours 
insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof * Case 010mm x 30mm to 21mm x 40mm : Up = 40 ~ 100V 2,000 hours 5,000 hours 
with pressure relief * Taped versions up to case 015mm x 30mm available for automatic insertion 7 Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume Case size 10 x 30 and above are bulk Useful life at 40°C, 1.4 x Ir applied 70,000 hours 200,000 hours 
: Form BA: Taped in box (ammo pack) Shelf life at 0 V, 85°C 500 hours 500 hours 
APPLICATIONS: Case OD x L = Based on sectional specification: TEC 384-4/CECC 30300 | 1EC384-4/CECC 30300 
* General purpose, industrial, automotive, audio-video * Coupling, decoupling, smoothing, filtering, 4.5 x10 to 8x 11mm Ur = 6.3 ~ 25V GP grade LL grade 
buffering and timing * Portable and mobile equipment (small size, low mass) * Low mounting height Case OD x L = Ur = 40 ~ 100V LL grade LL grade 
boards, vibration and shock resistant. 6.5 x 18 to 10 x 25mm Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 70/085/56 (GPF) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(voc) | (uF) | Curr. (WA) | tans | Curr.(ma) | L D d Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
470 22 0.250 260 af 8.0 0.6 4000PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4000PHTB-ND® 222.00 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8.0 0.8 4001PHCT-ND® 92 7.92 62.04 4001PHTB-ND® 253.50 394.00 372.00/M 343.00/M| 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 4002PHCT-ND® 1.35 11.55 90.48 4002PHTB-ND® 370.00 575.00 542.00/M__500.00/M |_ 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 45 0.6 4003PHCT-ND® 57 4.92 38.54 4003PHTB-ND® — 245.00 = 231.00/M = 213.00/M) 2222 021 34101 
220 17 0.200 160 10 6.0 0.6 4004PHCT-ND® 63 5.43 42.54 4004PHTB-ND® _ 270.00 255.00/M  235.00/M| 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 af 8.0 0.6 4005PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4005PHTB-ND® 222.00 345.00 325.00/M  300.00/M) 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 4006PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4006PHTB-ND® _ 345.00  325.00/M  300.00/M| 2222 021 34471 
10 1000 64 0.200 550 18 10 0.8 4008PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 4008PHTB-ND® 292.00 454.00 — 428.00/M__395.00/M | _ 2222 021 34102 
1500 94 0.230 690 25 10 0.8 4009PHCT-ND. 1.32 11.31 88.60 _ 2222 021 90525 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 4011PHBK-ND@+ 1.88 16.14 126.43 = 516.82 802.98  757.75/M 698.71/M}| 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 4012PHBK-ND@t 2.06 17.64 138.18 = 564.85 877.61 828.17/M  763.64/M]| 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 4013PHBK-ND@t 2.39 20.49 160.51 = 656.11 1019.40 — 961.98/M —_ 887.02/M| 2222 021 14472 
RoHS Compliant + Bulk (Continued) 
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BCcomponents ASM 021 Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors (cont) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(voc) | (uF) | Curr. (uA) | tans | Curr.(mA) | L D d Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
68 ah 0.160 90 10 4.5 0.6 4017PHCT-ND®@ 57 4.92 38.54 4017PHTB-ND® = 245.00  231.00/M 213.00/M| 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6.0 0.6 4018PHCT-ND® 63 5.43 42.54 4018PHTB-ND® = 270.00 255.00/M  235.00/M| 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 1 8.0 0.6 4019PHCT-ND@ 81 6.93 64.29 4019PHTB-ND® 222.00 345.00  325.00/M  300.00/M| 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 4020PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4020PHTB-ND® = 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8.0 0.8 4021PHCT-ND® 92 7.92 62.04 4021PHTB-ND® 253.50 394.00 — 372.00/M_ —_343.00/M| 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 4022PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 4022PHTB-ND® 292.00 454.00  428.00/M  395.00/M| 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 4023PHCT-ND®@ 1.35 11.55 90.48 4023PHTB-ND® 370.00 575.00  542.00/M 500.00/M| 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 4024PHBK-ND@t 1.62 13.89 108.81 = 444.77 691.04 652.12/M  601.30/M| 2222 021 15102 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 4026PHBK-ND@t 2.05 17.55 137.48 = 561.97 873.13 823.95/M  759.74/M| 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 4027PHBK-ND@t 2.44 20.88 163.56 = 668.60 1038.80 — 980.29/M__903.90/M | 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 4028PHBK-ND@t 2.93 25.11 196.70 = 804.05 1249.25 1178.88/M 1087.02/M | 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 4029PHBK-ND@t 3.68 31.53 246.99 = 1009.63 1568.65  1480.28/M 1364.94/M | 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 4030PHBK-ND@+ 4.81 41.25 323.13 = 1320.87 2052.23 1936.62/M__1785.72/M | 2222 021 15103 
47 af 0.140 80 10 4.5 0.6 4031PHCT-ND® 57 4.92 38.54 4031PHTB-ND® = 245.00 231.00/M 213.00/M| 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 4032PHCT-ND® 63 5.43 42.54 4032PHTB-ND® — 270.00 255.00/M 235.00/M| 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 1 8.0 0.6 4033PHCT-ND 79 6.78 53.11 4033PHTB-ND 222.00 345.00 325.00/M 300.00/M| 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 4034PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4034PHTB-ND® — 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 4035PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4035PHTB-ND® = 345.00 325.00/M_ —_300.00/M | 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 4036PHCT-ND® 92 7.92 62.04 4036PHTB-ND® 253.50 394.00  372.00/M  343.00/M| 2222 021 36331 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 4037PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 4037PHTB-ND® 292.00 454.00  428.00/M  395.00/M| 2222 021 36471 
25 680 106 0.140 560 25 10 0.8 4038PHCT-ND® 1.35 141.55 90.48 4038PHTB-ND® 370.00 575.00  542.00/M  500.00/M| 2222 021 90528 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 4040PHBK-ND@t 1.80 15.39 120.56 = 492.81 765.67 722.54/M  666.24/M| 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 4041PHBK-ND+ 2.06 17.64 138.18 = 564.85 877.61 828.17/M _763.64/M | 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 4042PHBK-ND@t 2.42 20.76 162.62 = 664.76 1032.83 974.65/M  898.70/M]| 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 4043PHBK-ND@t 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62  1202.82/M 1109.09/M | 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 4328PHBK-ND@t 3.72 31.86 249.57 — 1020.19 1585.07 1495.78/M 1783.12/M | 2222 021 90062 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 4045PHBK-ND@t 4.81 41.19 322.66 — 1318.95 2049.24 1933.81/M__1783.12/M | 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 45 0.6 4046PHCT-ND@ 57 4.92 38.54 4046PHTB-ND® = 245.00 231.00/M  213.00/M| 2222 021 37229 
47 16 0.110 110 10 6.0 0.6 4047PHCT-ND® 63 5.43 42.54 4047PHTB-ND® = 270.00 255.00/M  235.00/M| 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 1 8.0 0.6 4048PHCT-ND®@ 81 6.93 64.29 4048PHTB-ND® 222.00 345.00 325.00/M 300.00/M| 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 4049PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4049PHTB-ND® = 345.00 325.00/M 300.00/M| 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8.0 0.8 4050PHCT-ND®@ 92 7.92 62.04 4050PHTB-ND® 253.50 394.00 — 372.00/M_ —_343.00/M| 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 4051PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 4051PHTB-ND® 292.00 454.00  428.00/M  395.00/M| 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 4052PHCT-ND@ 1.35 11.55 90.48 4052PHTB-ND® 370.00 575.00  542.00/M  500.00/M| 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 4053PHCT-ND® 1.35 11.55 90.48 4053PHTB-ND® 370.00 575.00  542.00/M  500.00/M| 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 4054PHBK-ND@t 1.56 13.35 104.58 = 427.48 664.18 626.76/M  577.93/M]| 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 4055PHBK-ND@t 1.75 15.03 117.74 = 481.28 747.76 705.64/M__650.65/M | 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 4056PHBK-ND+ 2.24 19.20 150.40 = 614.81 955.22 901.41/M 831.17/M]| 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 4057PHBK-ND@t 2.42 20.70 162.15 = 662.84 1029.85 971.83/M  896.11/M]| 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 4058PHBK-ND@t 3.02 25.86 202.57 = 828.07 1286.56 1214.09/M 1119.48/M | 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 4059PHBK-ND@t 3.96 33.90 265.55 = 1085.52 1686.56 1591.55/M 1467.54/M | 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 4060PHBK-ND@t 5.29 45.33 355.09 = 1451.52 2255.21 2128.17/M__1962.34/M | 2222 021 17472 
0.47 4.2 0.090 8.0 10 4.5 0.6 4061PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4061PHTB-ND® — 224.00 211.00/M 195.00/M| 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 4.5 0.6 4062PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4062PHTB-ND® — 224.00 = 211.00/M = 195.00/M| 2222 021 38108 
2.2 48 0.090 21 10 4.5 0.6 4063PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4063PHTB-ND® _ 224.00 =211.00/M 195.00/M| 2222 021 38228 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 4064PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4064PHTB-ND® = 224.00 =211.00/M = 195.00/M| 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 4.5 0.6 4065PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4065PHTB-ND® = 224.00 211.00/M_ _195.00/M| 2222 021 38478 
10 78 0.080 50 10 4.5 0.6 4066PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4066PHTB-ND® = 224.00 =211.00/M  195.00/M| 2222 021 38109 
16 9.5 0.080 55 10 45 0.6 4067PHCT-ND®@ 57 4.92 38.54 4067PHTB-ND® = 245.00  231.00/M  213.00/M| 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 4068PHCT-ND®@ 57 4.92 38.54 4068PHTB-ND® = 245.00 231.00/M  213.00/M| 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 4069PHCT-ND® 63 5.43 42.54 4069PHTB-ND® = 270.00 255.00/M  235.00/M| 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 1 8.0 0.6 4070PHCT-ND® 81 6.93 64.29 4070PHTB-ND® 222.00 345.00 325.00/M__300.00/M | _2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 4071PHCT-ND®@ 81 6.93 64.29 4071PHTB-ND® = 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 1 8.0 0.6 4072PHCT-ND®@ 79 6.78 63.11 4072PHTB-ND® 222.00 345.00  325.00/M  300.00/M| 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 4073PHCT-ND 81 6.93 54.29 4073PHTB-ND = 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 4074PHCT-ND® 92 7.92 62.04 4074PHTB-ND® 253.50 394.00  372.00/M  343.00/M| 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 4075PHCT-ND®@ 1.06 9.12 71.44 4075PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M_ —_395.00/M| 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 4076PHCT-ND® 1.35 11.55 90.48 4076PHTB-ND® 370.00 575.00  542.00/M  500.00/M) 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 4077PHBK-ND@t 1.55 13.29 104.11 = 425.56 661.19  623.95/M  575.33/M| 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 4078PHBK-ND@t 1.74 14.91 116.80 = 477.44 741.79  700.00/M 645.46/M| 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 4079PHBK-ND@t 1.96 16.80 131.60 = 537.96 835.82 788.74/M = 727.28/M| 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 4080PHBK-ND@t 2.32 19.92 156.04 = 637.86 991.04 935.21/M__ 862.34/M |_2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 4081PHBK-ND@t 2.88 24.69 193.41 = 790.60 1228.35 = 1159.16/M 1068.83/M | 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 4082PHBK-ND@t 3.75 32.13 251.69 = 1028.84 1598.50 1508.45/M 1390.91/M | 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 4083PHBK-ND@t 4.98 42.72 334.64 = 1367.94 2125.36 2005.64/M_ 1849.35/M | 2222 021 18222 
1.0 46 0.080 14 10 4.5 0.6 4084PHCT-ND 53 4.50 35.25 4084PHTB-ND _ 224.00 =211.00/M  195.00/M| 2222 021 39108 
2.2 5.3 0.080 20 10 4.5 0.6 4085PHCT-ND® 53 4.50 35.25 4085PHTB-ND® = 224.00 = 211.00/M  195.00/M| 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 4.5 0.6 4086PHCT-ND 56 4.83 37.84 4086PHTB-ND = 245.00 231.00/M = 213.00/M| 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 4087PHCT-ND® 61 5.19 40.66 4087PHTB-ND® = 258.00  244.00/M 225.00/M| 2222 021 39109 
15 13 0.080 77 11 8.0 0.6 4088PHCT-ND 19 6.78 53.11 4088PHTB-ND 222.00 345.00 325.00/M_ —_300.00/M | 2222 021 90548 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 4089PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4089PHTB-ND® — 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 11 8.0 0.6 4090PHCT-ND® 81 6.93 54.29 4090PHTB-ND® 222.00 345.00 325.00/M 300.00/M| 2222 021 90552 
22 17 0.080 100 18 6.5 0.8 4091PHCT-ND 79 6.78 63.11 4091PHTB-ND = 345.00  325.00/M  300.00/M| 2222 021 39229 
100 33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 4092PHCT-ND 79 6.78 53.11 4092PHTB-ND = 345.00  325.00/M 300.00/M| 2222 021 39339 
47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 4093PHCT-ND® 92 7.92 62.04 4093PHTB-ND® 253.50 394.00 372.00/M__343.00/M | _ 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 4094PHCT-ND®@ 1.06 9.12 71.44 4094PHTB-ND® 292.00 454.00  428.00/M  395.00/M)| 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 4095PHCT-ND® 1.35 11.55 90.48 4095PHTB-ND® 370.00 575.00  542.00/M 500.00/M| 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 4096PHBK-ND@t 1.59 13.59 106.46 = 435.17 676.12 638.03/M  588.32/M]| 2222 021 19101 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 4098PHBK-ND@t 2.01 17.25 135.13 = 552.37 858.20 809.86/M  746.76/M| 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 4099PHBK-ND@t 2.48 21.27 166.62 — 681.09 1058.20  998.60/M _ _920.78/M | 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 4100PHBK-ND@t 3.07 26.34 206.33 = 843.44 1310.44 1236.62/M 1140.26/M | 2222 021 19471 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 4102PHBK-ND@t 5.32 45.63 357.44 — 1461.13 2270.14 © 2142.26/M 1975.33/M | 2222 021 19102 
@ RoHS Compliant t+ Bulk 
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VISHAY. BCcomponents AHT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 


* Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 


* Case 010mm x 30mm to 21mm x 40mm with pressure relief 


* Taped versions up to case @15mm x 30 mm available for automatic insertion 


* Charge and discharge proof 

* Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability 
* Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume 


APPLICATIONS: 
* Automotive, industrial and telecommunication 
* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing 


* For use after very long storage (10 years) without voltage applied 


* Portable and mobile equipment (small size, low mass) 
* Low mounting height boards, vibration and shock resistant 
* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers 


s A f DESCRIPTION VALUE 
Dimensions in mm | ese sizes (BDnom X Lnom in mm) 65x 18 to 10x 25 10x 30 to 21x40 
7341.6 Rated capacitance range, CR 1 to 10,000 uF 
OD -L~ Tolerance on CR +20% 
‘e @d Rated voltage range, UR 6.3 ~ 200V 
4 Category temperature range -40°C ~ 125°C 55°C ~ 125°C 
7 t Endurance test at 150°C, 
with no IR applied 500 hours 1,000 hours 
Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
Useful life at 40°C, 1.8 x IR applied 500,000 hours 500,000 hours 
Shelf life at 0 V, 125°C 
Case size 10mm x 30mm and above are bulk Up = 6.3 to 63V 500 hours 
Form BA: Taped in box (ammopack) Un'='100 and 200 V Te 
Case ODxL = éamm x 18mm to1omm x 25ram Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300, LL grade 
Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Box Pricing Vishay 
(vpc) | (uF) | Curr.(uA) | tand | Curr.(mA) | L D d__|Part No. al 10 100 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 |4103PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 | 4103PHTB-ND® 623.50 969.00 914.00/M 843.00/M | 2222 118 33102 
1500 61 0.500 352 25 10 0.8 |4104PHCT-ND 2.38 20.37 159.57 | 4104PHTB-ND 652.50 1013.00 956.00/M 882.00/M | 2222 118 90503 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 |4106PHCT-ND® 2.17 18.57 145.47 | 4106PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M —804.00/M | 2222 118 34331 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 |4107PHCT-ND 2.17 18.57 145.47 | 4107PHTB-ND 594.50 924.00 872.00/M —804.00/M | 2222 118 34471 
ie 2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 |4111PHBK-ND@t 3.29 28.20 220.90 | — 903.00 1402.98 1323.95/M 1220.78/M | 2222 118 14222 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 |4113PHBK-ND@t 5.03 43.14 337.93 | — 1381.39 2146.26 2025.36/M 1867.54/M | 2222 118 14472 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 |4117PHCT-ND® 2.27 19.47 152.52 | 4117PHTB-ND® = 623.50 969.00 914.00/M 843.00/M | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 |4118PHCT-ND® 2.27 19.47 152.52 | 4118PHTB-ND@® 623.50 969.00 914.00/M 843.00/M | 2222 118 35471 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 |4120PHBK-ND@t 2.79 23.94 187.53 | — 766.59 1191.04 1123.95/M 1036.37/M | 2222 118 15102 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 |4122PHBK-ND@t 4.00 34.29 268.61 | — 1098.01 1705.96 1609.86/M 1484.42/M | 2222 118 15222 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 |4124PHBK-ND@t 6.53 56.01 438.75 | — 1793.51 2786.55 2629.58/M 2424.68/M | 2222 118 15472 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 | 4126PHCT-ND® 2.11 18.12 141.94 | 4126PHTB-ND® _ 901.00 851.00/M 784.00/M | 2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 |4127PHCT-ND® 2.27 19.47 152.52 | 4127PHTB-ND® = 623.50 969.00 914.00/M  843.00/M | 2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 |4128PHCT-ND@ 2.38 20.37 159.57 | 4128PHTB-ND@ 652.50 1013.00 956.00/M 882.00/M | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 |4129PHCT-ND@ 2.38 20.37 159.57 | 4129PHTB-ND@ 652.50 1013.00 956.00/M  882.00/M | 2222 118 90509 
25 470 75 0.180 366 30 10 0.8 |4130PHBK-ND@t 2.65 22.74 178.13 | — 728.16 1131.34 1067.61/M 984.42/M | 2222 118 16471 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 |4132PHBK-ND@t 3.48 29.85 233.83 | — 955.83 1485.07 1401.41/M 1292.21/M | 2222 118 16102 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 |4134PHBK-ND@t 5.37 46.05 360.73 | — 1474.57 2291.03 2161.97/M 1993.51/M | 2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 | 4135PHBK-NDt 7.07 60.60 474.70 | — 1940.48 3014.91 2845.07/M 2623.38/M | 2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 |4136PHBK-ND@t 9.29 79.65 623.93 | — 2550.49 3962.67 3739.44/M 3448.05/M | 2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 |4137PHCT-ND@ 2.11 18.12 141.94 | 4137PHTB-ND® = 901.00 851.00/M 784.00/M | 2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 |4138PHCT-ND@ 2.17 18.57 145.47 | 4138PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M  804.00/M | 2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 |4139PHCT-ND@ 2.27 19.47 152.52 | 4139PHTB-ND@ = 623.50 969.00 914.00/M  843.00/M | 2222 118 37151 
40 220 57 0.100 338 30 10 0.8 |4141PHBK-ND@t 2.60 22.32 174.84 | — 714.71. 1110.44 1047.89/M  966.24/M | 2222 118 17221 
330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 |4142PHBK-ND@t 2.96 25.38 198.81 | — 812.70 1262.68 1191.55/M 1098.70/M | 2222 118 17331 
470 117 0.110 522 30 12.5 0.8 |4143PHBK-ND@t 3.41 29.25 229.13 | — 936.62 1455.22 1373.24/M 1266.24/M | 2222 118 17471 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 |4145PHBK-ND@t 5.13 43.98 344.51 | — 1408.29 2188.05 2064.79/M 1903.90/M | 2222 118 17102 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 |4148PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | 4148PHTB-ND = 901.00 851.00/M 784.00/M | 2222 118 38108 
2.2 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 |4149PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | — 2222 118 38228 
47 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 | 4150PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | 4150PHTB-ND = 901.00 851.00/M 784.00/M | 2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 |4151PHCT-ND® 2.11 18.12 141.94 | 4151PHTB-ND® = 901.00 851.00/M  _784.00/M | 2222 118 38109 
22 20 0.070 77 18 6.5 0.8 |4152PHCT-ND® 2.11 18.12 141.94 | 4152PHTB-ND® = 901.00 851.00/M 784.00/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 |4153PHCT-ND® 2.17 18.57 145.47 | 4153PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M 804.00/M | 2222 118 38479 
os 100 42 0.070 243 25 10 0.8 |4154PHCT-ND@ 2.38 20.37 159.57 | 4154PHTB-ND® 652.50 1013.00 956.00/M  882.00/M | 2222 118 90514 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 |4155PHBK-ND@t 2.61 22.35 175.08 | — 715.67 1111.93 1049.30/M  967.54/M | 2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 |4156PHBK-ND@t 2.98 25.56 200.22 | — 818.46 1271.64 1200.00/M 1106.50/M | 2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 |4157PHBK-ND@t 3.50 30.03 235.24 | — 961.60 1494.02 1409.86/M 1300.00/M | 2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 |4158PHBK-ND@t 4.33 37.08 290.46 | — 1187.34 1844.77 1740.85/M 1605.20/M | 2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 |4159PHBK-ND@t 5.37 46.05 360.73 | — 1474.57 2291.03 2161.97/M 1993.51/M | 2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 |4160PHBK-ND@t 6.97 59.73 467.89 | — 1912.62 2971.63 2804.23/M 2585.72/M | 2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 |4161PHBK-ND@t 9.34 80.04 626.98 | — 2562.97 3982.07 3757.75/M 3464.94/M | 2222 118 18102 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 |4163PHCT-ND@ 2.11 18.12 141.94 | 4163PHTB-ND® = 901.00 851.00/M  784.00/M | 2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 |4164PHCT-ND® 2.17 18.57 145.47 | 4164PHTB-ND@® 594.50 924.00 872.00/M  804.00/M | 2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 |4165PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51] 4165PHTB-ND® 652.50 1013.00 956.00/M  882.00/M | 2222 118 39339 
100 47 33 0.070 170 25 10 0.8 |4166PHCT-ND® 2.38 20.37 159.57 | 4166PHTB-ND@ 652.50 1013.00 956.00/M  882.00/M | 2222 118 90536 
47 33 0.080 178 30 10 0.8 |4167PHBK-ND@t 2.77 23.70 185.65 | — 758.90 1179.10 1112.68/M 1025.98/M | 2222 118 19479 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 |4169PHBK-ND@t 3.57 30.63 239.94 | — 980.81 1523.87 1438.03/M 1325.98/M | 2222 118 19101 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 |4171PHBK-ND@t 5.42 46.47 364.02 | — 1488.02 2311.93 2181.69/M 2011.69/M | 2222 118 19221 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 |4173PHBK-NDt 9.25 79.26 620.87 | — 2538.00 3943.26 3721.13/M 3431.17/M | 2222 118 19471 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 |4176PHCT-ND® 2.38 20.37 159.57 | 4176PHTB-ND® 652.50 1013.00 956.00/M 882.00/M | 2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 |4177PHBK-ND@t 2.57 22.05 172.73 | — 706.07 1097.01 1035.21/M  954.55/M | 2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 |4178PHBK-ND@t 3.02 25.86 202.57 | — 828.07 1286.56 1214.09/M 1119.48/M | 2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 |4179PHBK-ND@t 3.71 31.77 248.87 | — 1017.31 1580.59 1491.55/M 1375.33/M | 2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 |4180PHBK-ND@t 4.59 39.33 308.09 | — 1259.39 1956.71 1846.48/M 1702.60/M | 2222 118 92479 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 |4182PHBK-ND@t 7.94 68.07 533.22 | — 2179.68 3386.55 3195.78/M 2946.75/M | 2222 118 92101 


t Bulk @ RoHS Compliant 
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Sy 
VISHAY. BCcomponents 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial 
leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case @10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief * Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Charge and discharge proof 
* Long useful life: 2,000 ~ 10,000 hours at 105°C, high reliability 
* High ripple current capability » Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 

* Industrial, automotive, EDP and telecommunication * Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing » Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications 
* Low mounting height boards * Vibration and shock resistant 


AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


Dimension inmm | [DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODnom X Lnom in mm) 6.3 x 12.7 ~ 10 x 25 10x 30 ~ 21x40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 ~ 15,000 pF 

-L> Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 ~ 100V 
| Category temperature range -40°C ~ 105°C 
Endurance test at 105°C 1,000 hours 5,000 hours 
| Useful life at 105°C. 2,000 hours 10,000 hours 
a “ 1.3 x IR applied: 1.8 x IR applied: 
| Heetullto gt 40°C:lingppled 200,000 fours 500,000 raise 


Case size 10mm x 30mm and above are bulk 

Form BA: Taped in box (ammopack) 

*Case OD x L= 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 
**Case OD x L= 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 


Shelf life at 0 V, 105°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 
(DIN 40040) 


40/105/56 (GMF) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) |Current(yA)) tand  |Current(mA)| L D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 
100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4183PHTB-ND® = 654.00 2222 138 33101 
220 31 0.240 160 12.7 Ta 0.6 4184PHCT-ND 1.66 14.19 111.16 = = = 2222 138 33221 
6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 = _— = 2222 138 33471 
1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND® 1.80 15.39 120.56 4186PHTB-ND® 493.00 766.00 2222 138 33102 
2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 2A 18.57 145.47 4187PHTB-ND 594.50 924.00 2222 138 33222 
150 33 0.200 140 A277 ray 0.6 4188PHCT-ND 1.69 14.49 113.51 4188PHTB-ND 464.00 721.00 2222 138 34151 
220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4189PHTB-ND® = 563.00 2222 138 34221 
470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 4190PHTB-ND® 392.00 609.00 2222 138 34471 
10 1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND® 2.17 18.57 145.47 4191PHTB-ND® 594.50 924.00 2222 138 34102 
2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND@t 2.25 19.29 151.11 = 617.69 959.70 2222 138 14222 
3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND@t 2.73 23.40 183.30 = 749.30 1164.17 2222 138 14332 
4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND@t 3.34 28.62 224.19 = 916.45 1423.87 2222 138 14472 
22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4199PHTB-ND® = 654.00 2222 138 35229 
47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4200PHTB-ND® a 654.00 2222 138 35479 
100 35 0.160 130 12.7 aa 0.6 4201PHCT-ND® 1.69 14.49 113.51 4201PHTB-ND@ 464.00 721.00 2222 138 35101 
220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 4202PHTB-ND® 392.00 609.00 2222 138 35221 
16 470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND® 1.80 15.39 120.56 4203PHTB-ND® 493.00 766.00 2222 138 35471 
1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND@T 1.94 16.65 130.43 = 533.15 828.35 2222 138 15102 
2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND@t 2.68 22.95 179.78 = 734.89 1141.79 2222 138 15222 
4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND@t 4.21 36.09 282.71 = 1155.64 1795.51 2222 138 15472 
10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND@t 7A6 63.90 500.55 = 2046.15 3179.09 2222 138 15103 
10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4211PHTB-ND® = 654.00 2222 138 36109 
22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4212PHTB-ND® = 654.00 2222 138 36229 
33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 4213PHCT-ND 1.53 13.14 102.93 4213PHTB-ND = 654.00 2222 138 36339 
47 27 0.140 96 12.7 Ta 0.6 4214PHCT-ND® 1.69 14.49 113.51 4214PHTB-ND® 464.00 721.00 2222 138 36479 
100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4215PHTB-ND@ = 563.00 2222 138 36101 
220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND® 1.80 15.39 120.56 4216PHTB-ND® 493.00 766.00 2222 138 36221 
25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND® 2.17 18.57 145.47 4217PHTB-ND® 594.50 924.00 2222 138 36471 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND@t 1.91 16.41 128.55 = 525.47 816.41 2222 138 16681 
1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND@t 2.22 18.99 148.76 = 608.08 944.77 2222 138 16102 
1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND@t 2.69 23.04 180.48 = 737.77 1146.26 2222 138 16152 
2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND@t 3.35 28.71 224.90 = 919.33 1428.35 2222 138 16222 
3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND@t 4.40 37.68 295.16 = 1206.56 1874.62 2222 138 16332 
4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND@t 5:71 48.93 383.29 = 1566.80 2434.32 2222 138 16472 
6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND@t 7.69 65.94 516.53 = 2111.48 3280.58 2222 138 16682 
33 29 0.110 91 12:7 re a 0.6 4225PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 = _— = 2222 138 37339 
47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4226PHTB-ND® = 563.00 2222 138 37479 
100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 4227PHTB-ND® 392.00 609.00 2222 138 37101 
220 57 0.100 350 25 10 0.8 4228PHCT-ND® 217 18.57 145.47 4228PHTB-ND® 594.50 924.00 2222 138 37221 
330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND@t 1.84 15.78 123.61 = 505.29 785.07 2222 138 17331 
a0 470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND@t 2.05 17.61 137.95 = 563.89 876.12 2222 138 17471 
680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND@t 2.37 20.31 159.10 = 650.35 1010.44 2222 138 17681 
1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND@t 2.85 24.45 191.53 = 782.92 1216.41 2222 138 17102 
2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND@t 4.66 39.93 312.79 = 1278.61 1986.56 2222 138 17222 
3300 800 0.150 1700 33 21 0.8 4235PHBK-ND@t 6.29 53.94 422.53 = 1727.22 2683.57 2222 138 17332 
10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4236PHTB-ND® = 654.00 2222 138 31109 
50 22 25 0.090 82 12.7 tt 0.6 4237PHCT-ND® 1.69 14.49 113.51 4237PHTB-ND® 464.00 721.00 2222 138 31229 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND® 1.80 15.39 120.56 4238PHTB-ND® 493.00 766.00 2222 138 31101 
47 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 4239PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4239PHTB-ND® = 654.00 2222 138 38478 
10 16 0.080 59 12.7 te 0.6 4240PHCT-ND® 1.69 14.49 113.51 4240PHTB-ND® 464.00 721.00 2222 138 38109 
22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4241PHTB-ND® = 563.00 2222 138 38229 
47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 4242PHTB-ND® 392.00 609.00 2222 138 38479 
100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND@ 217 18.57 145.47 4243PHTB-ND® 594.50 924.00 2222 138 38101 
63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND@t 1.81 15.51 121.50 = 496.65 771.64 2222 138 18151 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND@T 2.03 17.37 136.07 = 556.21 864.17 2222 138 18221 
330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-ND@T 2.37 20.28 158.86 = 649.39 1008.95 2222 138 18331 
470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND@t 2.80 24.03 188.24 = 769.47 1195.52 2222 138 18471 
1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND@t 4.44 38.04 297.98 = 1218.09 1892.53 2222 138 18102 
1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND@t 6.00 51.45 403.03 = 1647.49 2559.69 2222 138 18152 
1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 4251PHCT-ND® 1.53 13.14 102.93 4251PHTB-ND® = 654.00 2222 138 39108 
2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND 1.53 13.14 102.93 4252PHTB-ND _ 654.00 2222 138 39228 
47 12 0.080 40 A2.7. raya 0.6 4253PHCT-ND® 1.69 14.49 113.51 4253PHTB-ND® 464.00 721.00 2222 138 39478 
10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND 1.32 11.31 88.60 4254PHTB-ND = 563.00 2222 138 39109 
22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 4255PHTB-ND® 392.00 609.00 2222 138 39229 
100 47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND 2.17 18.57 145.47 4256PHTB-ND 594.50 924.00 2222 138 39479 
68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND@t 1.93 16.50 129.25 = 528.35 820.89 2222 138 19689 
100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND@t 2.15 18.42 144.29 = 589.83 916.41 2222 138 19101 
220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-ND@t 3.00 25.68 201.16 = 822.30 1277.61 2222 138 19221 
330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND@t 3.77 32.31 253.10 = 1034.60 1607.45 2222 138 19331 
470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND@T 4.76 40.83 319.84 = 1307.42 2031.33 2222 138 19471 
@ RoHS Compliant t Bulk 
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Panasonic 


FEATURES: 


¢ Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is 
applied when switches are turned on or off. 
* Life: 2000 hours at +85°C. 


SPECIFICATIONS: 

Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 

Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). 

Leakage Current: | < 0.03CV + 3(y/A) after 5 minutes application of 
rated working voltage at +20°C. 

Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. 
Following specified values. 


Bi-Polar Series SU Capacitors 


Working Voltage 6.3V | 10V 16V | 25V | 35V | 50V 
ae -25cu200| 4 | 3 2[2{[2[2 
mpedance | “aoc/+20°C | 8 6 4[4[4]|3 
ENDURANCE: 


Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. 
Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 
hours. 


Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified 
value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan 6: 
<150% of initial specified value. 


Vent |] 
26.3" | 


Vinyl sleeve wd 


Ea 


SHELF LIFE: 


Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 85°C. 
Applied Voltage: none 


Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 


D.C.L. tand Ripple 
Cap. | (+20°C/5min.) | (120Hz/+20°C) | Current Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Panasonic 
WV | (uF) (uA) max. (max.) (mA) rms D L # d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 1 2.0 0.5 P1141-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 1 2.0 0.5 P1142-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 6.3 11.2 25 0.5 P1143-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 11.5 3.5 0.6 P1144-ND@ 38 2.65 18.95 106.00 99.00/M 95.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 11.5 3.5 0.6 P1145-ND® 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-AOJN331U 
6.3 | 470 91.8 0.30 310 10 12.5 5.0 0.6 P1146-ND® 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 0.6 P1147-ND@ 80 5.60 41.10 236.00 227.00/M 219.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 12.5 25 5.0 0.6 P1148-ND@ 4.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-AOJN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 0.8 P1149-ND@ 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-AOJN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 31.5 75 0.8 P1150-ND® 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-AOJN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 35.5 75 0.8 P1151-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-AOJN682U 
22 9.6 0.25 60 5 1 2.0 0.5 P1152-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 1 2.0 0.5 P1153-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN330U 
47 171 0.25 90 5 1 2.0 0.5 P1154-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 6.3 11.2 25: 0.5 P1370-ND@ 51 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_ | ECE-A1AN101X 
10 220 69.0 0.25 200 8 11.5 3.5 0.6 P1156-ND@ 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 16 5.0 0.6 P1157-ND® 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 16 5.0 0.6 P1158-ND® 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 12.5 20 5.0 0.6 P1159-ND® .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75, 0.8 P1160-ND@ 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 31.5 75 0.8 P1161-ND@ 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 35.5 75 0.8 P1162-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 1 2.0 0.5 P1163-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 1 2.0 0.5 P1164-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 1 2.0 0.5 P1165-ND@ .20 1.38 9.83 55.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P1166-ND® 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 3.5 0.6 P1167-ND® 43 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1CN101U 
16 | 220 108.6 0.20 260 10 12.5 5.0 0.6 P1168-ND® 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 16 5.0 0.6 P1169-ND@ 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND@ 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 25 5.0 0.6 P1171-ND® 1.23 8.74 65.57 388.00 373.00/M 364.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 31.5 75 0.8 P1172-ND® 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 35.5 75 0.8 P1173-ND@ 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 1 2.0 0.5 P1174-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 11 2.0 0.5 P1175-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 an] 2.0 0.5 P1176-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 1 2.0 0.5 P1177-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN220X 
33 20 0.15 90 6.3 11.2 25 0.5 P1178-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_ | ECE-A1EN330U 
47 38.2 0.15 110 63 11.2 2.5 0.5 P1179-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1EN470U 
oad 100 78.0 0.15 180 8 11.5 3.5 0.6 P1180-ND® 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 16 5.0 0.6 P1181-ND® 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 12.5 20 5.0 0.6 P1182-ND@ 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 12.5 20 5.0 0.6 P1183-ND@ .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 0.8 P1184-ND@ 1.51 10.81 81.60 530.00 514.00/M 502.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 35.5 75 0.8 P1185-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1EN222U 
47 7.9 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1186-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 1 2.0 0.5 P1187-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 63 11.2 25 0.5 P1188-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 11.5 3.5 0.6 P1189-ND® 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 11.5 3.5 0.6 P1190-ND® 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 16 5.0 0.6 P1191-ND@ 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 12.5 20 5.0 0.6 P1192-ND@ 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 20 5.0 0.6 P1193-ND® .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12.5 25 5.0 0.6 P1194-ND® 1.08 7.72 58.28 379.00 367.00/M 358.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 3.7 0.15 10 5 1 2.0 0.5 P1195-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 1 2.0 0.5 P1196-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 11 2.0 0.5 P1197-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 EI 2.0 0.5 P1198-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1199-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M_ | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 63 11.2 2.5 0.5 P1280-ND® 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 11.5 3.5 0.6 P1281-ND® 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 3.5 0.6 P1282-ND® 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 12.5 5.0 0.6 P1283-ND® 57 3.96 29.12 167.00 161.00/M 155.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 0.6 P1284-ND® 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M_ | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 12.5 25 5.0 0.6 P1285-ND@ Att 787 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND@ 1.24 8.88 67.02 436.00 422.00/M 412.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 31.5 7.5 0.8 P1287-ND® 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M_ | ECE-A1HN471U 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic \MSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Ammo Box Packaging 5-8 mm 10, 12.5 mm 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES ie leer WeV.___ 6.3 10 16 25 35 50 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; fu | fu -25°C/20°C 5 4 3 2 2 2 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; S ~40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 
Nitsuko: Mis; SanyorHCHPC LI LI L | For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/20°C. 
FEATURES: © Miniaturized size version for general pur- ( ol Vol To (| i I add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
pose use * Life: 2000 hours at 85°C » Vent construc- coal es - 
tion for > @6.3 mm products >| -P +l-o@d =| Pp l-Gd Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 1.7 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 50 V DC. 160 ~ 450 V DC Endi : 
Nominal Capacitance Range 0.47 ~ 2200 pF 1~470 UF ngUrenes: 
C 4 Tol + 420% (120 Hz, 20°C Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
apacitance Tolerance:':£20% ( bid ) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 


Leakage Current 


I< 0.03 CV or 4 (yA) after 1 minute 
I< 0.01 CV or 3 (UA) after 2 minutes 


I< 0.06 CV + 10 (UA) after 2 minutes 
application of rated working voltage 


Ambient Temperature 85°C 


Capacitance Change 


+20% of initial measured value 


Applied Voltage Rated DC Working Voltage 


tan 


< 150% initial specified value 


Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 Duration 1000 Hours Leakage Current initial specified value 
tan 5 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = fan's S 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) Maximum | (mA) rms 9D E |) Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 | 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 "1 2.5 0.5 P10401TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM4711I 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 63.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND —= 63.00 = ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 "1 5.0 0.5 P10363TB-ND = _ 27.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 ra 2.5 0.5 P10404TB-ND = = 27.00/M ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 al 5.0 0.5 P10364TB-ND _— _ 42.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 115 5.0 0.6 P10366TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 115 3.5 0.6 P10407TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 51.00 = 80.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 1 5.0 0.5 P10369TB-ND = _ 30.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 a 2.5 0.5 P10408TB-ND = _ 30.00/M ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND = _ 39.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11:2 2.5 0.5 P10409TB-ND _ = 39.00/M ECA-1CM2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND _ 63.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND _— 63.00 = ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-1CM222B 
47 1157: 0.16 130 5 FI 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 za 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM4701 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P10413TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 63.00 — ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND = 63.00 a ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 59.00 = 92.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1EM102B 
33 115 0.14 110 5 1 5.0 0.5 P10381TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 1 25 0.5 P10416TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5 i | 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 rT 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470l 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 59.00 _— 92.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 68.00 = 106.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 136.50 = 216.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 1 5.0 0.5 P10388TB-ND —_— _— 27.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 "1 2.5 0.5 P10420TB-ND _— = 27.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 4 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 14 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMO0101 
2.2 3 0.12 20 5 iu 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 1 2.5 0.5 P10422TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM2Ra2I 
3.3 3 0.12 35 5 | 5.0 0.5 P10391TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 1 2.5 0.5 P10423TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM3R31 
4.7 3 0.12 45 5 | 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7B 
4.7 3 0.12 45 5 afl 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 ial 5.0 0.5 P10393TB-ND —= = 27.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 "1 2.5 0.5 P10425TB-ND = — 27.00/M ECA-1HM1001 
22 11 0.12 100 5 ial 5.0 0.5 P10394TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 "1 2.5 0.5 P10426TB-ND _— = 30.00/M ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 al 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 25 0.5 P10427TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 115 3.5 0.6 P10429TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101BJ 
220 1 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 63.00 = 98.00/M ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 72.00 = 112.00/M ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1HM471B 
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Panasonic  MSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES . 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; Vinyl W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 
Marcon, Devs Rubycon: 1 sponse = -25°C/20°C 5 4 [3 [2 [2 | 2 2 2 2 3 6 
Ina: ; Nitsuko: : i 
Sanyo: HC/HPC 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


-40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 3 3 = = _ 


For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 UF for -25°C/20°C. 


FEATURES: add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
¢ Miniaturized size version for general 
purpose use 
* Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
¢ Vent construction for >96.3 mm products Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 0.7 y| 1.3 AZ 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 100 VDC 160 ~ 450 VDC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 ~ 22000 pF 1 ~ 470 BF Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Is 0.03 CV or 4 (A) after 1 minute Is 0.06 CV + 10 (yA) after 2 minutes " . pr i 
ilaskage Gunter iz 0.01 cv or 3 He atter 2 minutes application of phe ae voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tani 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 0.16 0.18 0.20 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage _ tani: < 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD [8 iP od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 1 2.0 0.5 P5111-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.0 0.5 P5112-ND 16 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 6.3 11.2 2.5 0.5 P5113-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P5114-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P5115-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-0JM102 
63 2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND AB 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M | ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12.5 25 5.0 0.6 P5119-ND 93 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-OJM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 0.8 P5122-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 1 2.0 0.5 P5123-ND 16 ft 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 6.3 Ade 2.5 0.5 P5124-ND 24 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 Ad2 2.5 0.5 P5125-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11,5 3.5 0.6 P5126-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1AM471 
1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P5127-ND 34 1.99 14.20 51.12 80.00 74.00/M | ECA-1AM102 
10 2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND 74 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 94 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 0.8 P5131-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 7.5 0.8 P5132-ND 1.56 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 0.8 P5133-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 1 2.0 0.5 P5134-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 11 2.0 0.5 P5135-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5136-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM330 
47 75 0.20 130 5 1 2.0 0.5 P5137-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 2.0 0.5 P5138-ND -18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P5139-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 3.5 0.6 P5140-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11,5 3.5 0.6 P5141-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 40 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M | ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5143-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5144-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 1.58 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 0.8 P5147-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 11 2.0 0.5 P5148-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 1 2.0 0.5 P5149-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 1 2.0 0.5 P5150-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 11 2.0 0.5 P5151-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 6.3 1.2 2.5 0.5 P5152-ND 23 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5153-ND 31 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P5154-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 39 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P5156-ND 58 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5157-ND 1.04 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.35 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 1.72 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M | ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 0.8 P5160-ND 2.55 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1EM682 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to91) 1567 


Panasonic M-Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Ripple 
wv Cap. Current tan Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD e [3 od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 3.5 0.14 60 5 abl 2.0 0.5 P5161-ND 15 Wed 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1VM100 
22 7.7 0.14 95 5 abl 2.0 0.5 P5162-ND 15 ff 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1VM220 
33 115 0.14 110 5 abl 2.0 0.5 P5163-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 1 2.0 0.5 P5164-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P5165-ND -20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1VM101 
35 220 77.0 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P5166-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1VM221 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P5167-ND 36 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P5168-ND 43 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M | ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P5169-ND .74 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M | ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 7.5 0.8 P5170-ND 1.26 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 0.8 P5171-ND 1.48 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M | ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 75 0.8 P5172-ND 2.42 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 abl 2.0 0.5 P5349-NDt .21 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/M | ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 1 2.0 0.5 P5173-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 abl 2.0 0.5 P5174-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 abl 2.0 0.5 P5175-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 1 2.0 0.5 P5176-NDt 15 Wed 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5 abl 2.0 0.5 P5177-NDt 15 St 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM4R7 
10 5.0 0.12 65 5 abl 2.0 0.5 P5178-NDt 15 SE 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 abl 2.0 0.5 P5179-NDt 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1HM220 
50 33 16.5 0.12 110 5 abl 2.0 0.5 P5180-NDt 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5181-NDt 25 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P5182-NDt .29 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P5183-NDt 37 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M | ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P5184-NDt 43 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P5185-NDt 52 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 0.6 P5186-NDt 1.03 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 7.5 0.8 P5187-NDt 1.85 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 7.5 0.8 P5188-NDt 2.51 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 1 2.0 0.5 P5189-ND 17 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 abl 2.0 0.5 P5190-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1JM220 
33 20.7 0.14 130 6.3 M12 2.5 0.5 P5191-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 6.3 11.2 2.5 0.5 P5192-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M | ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5193-ND 31 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 16 5.0 0.6 P5194-ND 45 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 P5195-ND 63 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M | ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 0.6 P5196-ND 92 5.25 39.35 139.92 233.00 224.00/M | ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 75 0.8 P5197-ND 1.40 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 75 0.8 P5198-ND 2.64 15.45 116.58 437.18 758.00 734.00/M | ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 abl 2.0 0.5 P5199-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 abl 2.0 0.5 P5305-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 1 2.0 0.5 P5306-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 1 2.0 0.5 P5307-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM3R3 
47 47 0.10 50 5 aa 2.0 0.5 P5308-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 abl 2.0 0.5 P5309-ND 19 94 6.32 21.42 33.00 28.00/M | ECA-2AM100 
400 22 22.0 0.10 115 6.3 11.2 2.5 0.5 P5310-ND #4) 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M | ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 11.5 3.5 0.6 P5311-ND 38 1.99 14.03 48.45 77.00 66.00/M | ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 11.5 3.5 0.6 P5312-ND 32 1.89 13.48 48.51 75.00 70.00/M | ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 16 5.0 0.6 P5313-ND 48 2.89 21.22 76.76 122.00 117.00/M | ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 12.5 20 5.0 0.6 P5314-ND 94 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 12.5 25 5.0 0.6 P5315-ND 1.21 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M | ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 75 0.8 P5316-ND 1.59 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 7.5 0.8 P5317-ND 2.91 17.76 134.06 502.73 871.00 845.00/M | ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5318-ND 32 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M | ECA-2CM010 
2.2 31.1 0.16 53 6.3 11.2 2.5 0.5 P5319-ND .33 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M | ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 11.2 2.5 0.5 P5320-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2CM3R3 
47 55.1 0.16 78 6.3 11.2 2.5 0.5 P5321-ND 31 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 12.5 5.0 0.6 P5322-ND 42 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-2CM100 
460 22 221.0 0.16 175 10 16 5.0 0.6 P5323-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 P5324-ND 68 3.03 22.25 80.50 128.00 123.00/M | ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 0.6 P5325-ND 99 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 12.5 25 5.0 0.6 P5326-ND 1.24 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 7.5 0.8 P5327-ND 1.79 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M | ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 75 0.8 P5328-ND 3.07 18.53 139.88 524.55 909.00 881.00/M | ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 0.8 P5329-ND 4.16 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M | ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 6.3 11.2 2.5 0.5 P5330-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 6.3 11.2 2.5 0.5 P5331-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 11.5 3.5 0.6 P5332-ND 36 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-2EM3R3 
47 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 P5333-ND At 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-2EM4R7 
250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 P5334-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 P5335-ND 81 3.36 24.65 89.17 142.00 136.00/M | ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 12.5 20 5.0 0.6 P5336-ND 1.00 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 12.5 25 5.0 0.6 P5337-ND 1.21 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 7.5 0.8 P5338-ND 1.91 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M | ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 75 0.8 P5339-ND 4.15 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M | ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 3.5 0.6 P5340-ND 44 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECA-2WM010 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 P5341-ND 52 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M | ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 P5342-ND 59 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M | ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND 85 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 P5344-ND 1.18 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 0.8 P5345-ND 1.63 8.50 64.12 240.45 417.00 404.00/M | ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 0.8 P5346-ND 1.95 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-2WM330 


+ M-KIT-ND Digi-Key® M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Includes notebook style storage case and bin storage guide 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1568 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Panasonic NHG Series Cross References: 
Nippon Chemicon: KMG; Nichicon: VZ; 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Ripple Current: 120 Hz, 105°C 


Elna: RJ4; Rubycon: YXA Vent pes = ae pas pa W.V. (V.DC) Cap (uF) 60 120 frequen we 10k 100k 
reaTunes | Oe Oh] aw | ee |) } le pe |e 
. Compact size (same case size with series M) L=16:L+1.0max min mi ODs5 ODs5 1000 ~ 22000 0.85 1 1.10 1.15 1.15 
* Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C L=20: L+ 2.0 max max max 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 

Operating Temperature Range ~55°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 100VDC 160 ~ 450VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 ~ 22000 pF 1.0 ~ 330 HF Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 200% initial specified value 
Leakage || < 0.01 CV HA or 3p/A, whichever is greater after 2 |< 0.06 CV + 10pA after 2 minutes appli- =1000 Hours tor-< mm products: 
Current | minutes application of rated working voltage at 20°C. | cation of rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 ~=0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 uF, add 0.02 per every 1000 UF. Applied Voltage _ ens 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (uA) max. max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 2.5 0.5 P5507-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 2.5 0.5 P5508-ND 24 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 38 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-0JHG102 
6.3 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND .99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.27 7.21 54.09 192.32 320.00 308.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 75 0.8 P5514-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 2.14 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 75 0.8 P5516-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5 11 2.0 0.5 P5517-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND At 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 79 4.43 32.52 117.64 187.00 180.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND .96 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.30 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 1.84 10.49 78.68 279.76 465.00 448.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 05) 0.8 P5527-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1AHG153 
47 75 0.20 rae 5 11 2.0 0.5 P5528-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5529-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5530-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 37 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 40 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND 99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.35 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.07 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 75 0.8 P5538-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1CHG103 
47 11.7 0.16 91 5 1 2.0 0.5 P5539-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND 28 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1EHG331 
25 470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 49 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.29 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 75 0.8 P5546-ND 1.65 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 75 0.8 P5547-ND 1.84 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 75 0.8 P5548-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 11 2.0 0.5 P5550-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 52 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 56 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 1.71 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 75 0.8 P5557-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 75 0.8 P5558-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1VHG472 


(Continued) 
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Panasonic NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDC) HF (WA) max. max. (mA) rms oD L 2 od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
0.1 3.0 0.12 11 5 1 2.0 0.5 P5559-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 1 2.0 0.5 P5560-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5562-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG010 
2.2 3.0 0.12 18 5 11 2.0 0.5 P5564-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 11 2.0 0.5 P5566-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 1 2.0 0.5 P5567-NDt 22 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 1 2.0 0.5 P5568-NDt 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 1 2.0 0.5 P5569-NDt 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 112 2.5 0.5 P5570-NDt 29 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-NDt 39 2.14 15.30 55.08 86.00 80.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-NDt 50 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-NDt .57 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-NDt 70 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-NDt 1.19 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 75 0.8 P5576-NDt 1.74 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 TS 0.8 P5577-ND 3.04 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1HHG332 
10 6.3 0.10 46 5 11 2.0 0.5 P5578-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 TA 5 1 2.0 0.5 P5579-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 31 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 11.2 2.5 0.5 P5581-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-1JHG470 
63 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND 48 3.21 22.95 82.62 129.00 119.00/M ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335, 10 16 5.0 0.6 P5583-ND 69 3.87 28.41 102.77 163.00 157.00/M ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.15 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 75 0.8 P5586-ND 1.78 10.23 77.22 289.58 502.00 486.00/M ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 75 0.8 P5587-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 an] 2.0 0.5 P5588-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 1 2.0 0.5 P5589-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG010 
2.2 3.0 0.08 21 5 abl 2.0 0.5 P5590-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 1 2.0 0.5 P5591-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG3R3 
4.7 47 0.08 38 5 abl 2.0 0.5 P5592-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 25 0.5 P5593-ND 30 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-2AHG100 
100 22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-2AHG220 
33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 44 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 53 2.96 21.13 76.05 118.00 110.00/M ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.36 7.78 58.37 207.52 345.00 332.00/M ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 75 0.8 P5599-ND 1.92 10.93 81.97 291.44 485.00 466.00/M ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 75 0.8 P5850-ND 2.02 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 75 0.8 P5851-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5852-ND 34 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG010 
2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 2.5 0.5 P5853-ND 38 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 25; 0.5 P5854-ND At 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 2.5 0.5 P5855-ND 45 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 53 2.70 19.86 71.83 114.00 110.00/M ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND fi 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 82 3.41 25.58 90.96 151.00 146.00/M ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.02 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335, 16 25 75 0.8 P5860-ND 1.50 7.87 59.02 209.84 349.00 336.00/M ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 75 0.8 P5861-ND 2.28 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 w5i 0.8 P5862-ND 3.26 19.31 145.72 546.45 947.00 918.00/M ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 25 0.5 P5863-ND 40 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHGO10 
2.2 43.0 0.15 29 6.3 11.2 2.5 0.5 P5864-ND 42 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 45 1.87 13.70 49.56 79.00 76.00/M ECA-2EHG3R3 
47 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND 52 2.10 15.42 55.76 89.00 85.00/M ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND 78 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 94 5.03 37.71 134.08 223.00 215.00/M ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.12 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 1.45 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 Pe] 0.8 P5871-ND 2.22 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 1145 35 06 P5872-ND 56 2.33 17.13 61.97 98.00 95.00/M | ECA-2WHGO10 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND 60 2.80 20.54 74,29 118.00 114.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 41 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 84 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 88 3.72 27.88 99.12 165.00 159.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 1.50 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 75 0.8 P5877-ND 2.00 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 75 0.8 P5878-ND 2.45 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2WHG330 


+ NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. Includes notebook style storage case and bin storage guide 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1570 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


FEATURES: 

¢ Low impedance * Long life: 1000 ~ 5000 hours at 105°C 

SPECIFICATIONS: 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100VDC * Nominal Capacitance Range: 1.0 ~ 15000uF * Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (yA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C 


* tan 8: (120Hz, 20°C) 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for @4 ~ 6.3mm), 2000 hours (for 
8mm), 3000 hours (for 910mm), 5000 hours (for @12.5mm ~ 18mm) » Ambient 
Temperature: 105°C +2°C * Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
© Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 5: < 200% of initial 
specified value 


FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WV. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85] 0.90 | 1.00 
63 ~ 100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
° 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90) 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


- Shelf Life: Vinyl Sleeve Sealing Rubber 
Working Volt. (V)|_6.3 10 16 25 35 50 63_| 100 Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 105°C t 
tan 5 Maximum | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | +2°C » Applied Voltage: (none) 
F Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. * Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
¢ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, specified value 
20°C) © Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, 105°C) * Body Color: Black Blue * Marking Color: Gold 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions — mm (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) @D L 2 @d (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum| (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
68 4 11 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P12700-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FCOJ680 
100 5 11 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND®@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.50 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND@ 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC0J151 
220 6.3 Wd2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P12701-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC0J221 
330 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND@ 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P12702-ND@ 39 2.54 17.90 98.00 EEU-FC0J331 
390 8 11.5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P12703-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J391 
470 8 11.5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P12704-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P12705-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P12706-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND® AT 2.80 20.54 118.00 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND@ 61 3.73 27.40 157.00 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND® 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND® 73 4.48 32.88 189.00 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P12707-ND@ 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC0J182 
2200 16 15 75 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC0J222S 
63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND@ 80 5.04 36.99 212.00 EEU-FC0J222 
. 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND®@ 1.51 9.40 66.25 361.00 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P12709-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P12708-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC0J272L 
3300 18 15 7.5 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND@ 1.24 743 55.73 329.00 EEU-FC0J392 
4700 16 20 75 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND®@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC0J472 
5600 16 20 75 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND®@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FCOJ562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND@ 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FCOJ562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND® 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FCOJ682S 
6800 16 25 75 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND@ 1.66 10.93 81.97 485.00 EEU-FCOJ682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 1.59 11.42 85.61 506.00 EEU-FCOJ682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND@ 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC0J822 
10000 18 25 75 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND@ 2.04 13.90 104.92 682.00 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND. 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC0J123 
12000 16 40 7.5 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 3.76 22.93 161.70 882.00 EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC0J153 
47 4 1 1.5 0.45 4.7 1.30 120 1000 P11180-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1A470 
82 5 11 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND®@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1A820 
100 5 1 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND® 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1A101 
180 6.3 11.2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1A181 
220 6.3 Wt2 2.5 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND® 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND® 39 2.54 17.90 98.00 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND® 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND® 45 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND®@ 81 4.55 32.07. 175.00 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND@ 59 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND® 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND® 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND@ 80 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1A152 
10 1800 16 15 7.5 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND@ 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1A222L 
2700 18 15 7.5 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND@ 1.20 743 55.73 329.00 EEU-FC1A272 
3300 16 20 7.5 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND® 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1A332 
3900 16 20 75 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND® 2.13 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND@ 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 7.5 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND® 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND@ 1.53 11.42 85.61 506.00 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 75 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1A562S 
5600 16 25 75 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND@ 2.60 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1A562 
6800 18 25 75 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 7.5 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND@ 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 75 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND@ 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 75 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND® 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1A103 
12000 18 40 7.5 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1A123 
39 4 1 1.5 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND® 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1C390 
47 5 1 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C470 
56 5 11 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND®@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C560 
68 5 11 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C680 
82 5 15 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND® 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1C820 
16 100 6.3 11.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1C101 
120 6.3 ate 2.5 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND® 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC10121 
180 6.3 15 2.5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND@ 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND®@ 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC10221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND@ 46 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND® 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1C391 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) OD [L, P Od (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum} (hours) Part No. if 10 100 1,000 Part No. 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND@ 7 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND® 47 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND® 51 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND@ 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND® -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND@ 74 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND@ 1.03 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND® 77 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1C102 
1200 16 15 75 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND@ 1.51 9.40 66.25 361.00 EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1C122 
1500 16 15 75 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND@ 1.56 9.40 66.25 361.00 EEU-FC1C152S 
1500 12.5 20 5.0 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND@ -90 6.20 45.54 262.00 EEU-FC1C152L 
16 1800 18 15 7.5 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1C182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1C182 
2200 16 20 75 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND® 1.14 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1C222 
2700 16 20 75 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 75 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND® 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1C332 
3900 18 20 75 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 75 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND@ 1.60 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1C392 
4700 18 25 7.5 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND® 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 75 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND@ 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 75 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND® 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 75 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND@ 1.87 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 75 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND® 3.65 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 7.5 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1C822 
10 4 7 15 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND® -30 1.25 8.83 48.00 EEA-FC1E100 
22 5 7 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND® 32 1.37 9.63 53.00 EEA-FC1E220 
27 4 WW 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1E270 
39 5 11 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND® .28 1.87 13.20 72.00 EEU-FC1E390 
47 5 W 2.0 0.50 44.7. 0.80 175 1000 P10267-ND@ 28 1.87 13.20 72.00 EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND® .30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND@ -33 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 25 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND® .23 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND@ 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND® .38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND® 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND@ A7 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND® 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND@ 57 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND® 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND@ -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND@ 93 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1E561 
25 680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1E681 
820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1E821 
1000 16 15 75 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND@ 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND® 87 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1E102L 
1200 18 15 75 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1E122 
1500 16 20 75 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND® 1.24 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 75 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND® 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1E222 
2700 16 25 75 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND@ 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1E272 
3300 18 25 75 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 75 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND® 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 75 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 75 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND® 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 75 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1E472 
5600 18 40 7.5 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1E562 
18 4 ail 1.5 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1V180 
22 5 ani 2 0.50 77 0.80 175 1000 P11230-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V220 
27 5 abl 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V270 
33 5 WW 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND@ .34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND® -30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND@ .34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 25 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND® .33 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1V560 
68 6.3 4132 2.5 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND@ 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 2.5 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND@ -38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND@ 46 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND® 36 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND® 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND® 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND@ -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND® 61 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1V331 
35 330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND® 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND@ 96 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1V471 
560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND@ 1.25 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1V561 
680 16 15 75 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND@ 1.01 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1V681L 
820 18 15 7.5 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND@ 1.35 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 75 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND@ 1.42 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND® 1.11 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1V102 
1200 16 20 75 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1V122L 
1500 18 20 7.5 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 75 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND® 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1V152L. 
1800 18 20 75 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 75 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND® 2.39 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND@ 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1V182L 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic FC Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(Vv) (uF) 9D L P Od (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
2200 18 25 75 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 75 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND@ 1.78 = 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1V222 
35 2700 18 31.5 75 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND@ 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 75 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1V392 
1.0 5 i 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND® .27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H1RO 
2.2: 5 1 2.0 0.50 11 1.30 45 1000 P10313-ND@ ef 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H3R3 
47 5 1 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND@ .27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H4R7 
10 4 i 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND® 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1H100 
10 5 "1 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H100L 
15 5 1 2.0 0.50 75 1.30 145 1000 P10317-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H150 
18 5 11 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H180 
22 5 1 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND® 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1H270 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND@ id 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND® 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND® 43 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND@ 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND® 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND@ 65 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND® 56 3.26 23.97 _ 138.00 EEU-FC1H181L 
220 12.5 15 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND@ 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1H221S 
50 220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND@ 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND® 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1H331 
390 16 15 75 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND® 1.08 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1H471L 
560 18 15 75 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND@ 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1H561 
680 16 20 75 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1H681L 
820 18 20 75 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND® 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 75 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND@ 1.75 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND® 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 75 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND® 3.23 20.46 144.27 787.00 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 75 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND® 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 75 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND® 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 75 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND@ 3.58 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1H182 
1800 16 40 75 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND® 3.51 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 75 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND@ 2.60 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1H222 
6.8 4 1 15 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND® 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1J6R8 
12 5 11 2.0 0.50 75 2.00 145 1000 P10336-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND@ 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1J180 
22 6.3 2: 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND® 27 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND@ 29 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND® 38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1J470 
68 8 1S 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND@ 40 219) 15.68 88.00 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND® 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND@ 40 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND@ 81 4.55 32.07. 175.00 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND®@ 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND@ 80 5.45 40.00 __ 230.00 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND@ 99 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND@ 90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND@ 68 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1J221 
63 270 16 15 75 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND@ 87 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1J331L 
390 18 15 75 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1J391 
470 16 20 75 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND@ 1.36 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1J471L. 
560 16 25 7.5 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND® 2.60 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1J561 
680 18 20 75 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1J681S 
680 16 25 75 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND® 1.78 =10.93 81.97 485.00 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND® 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1J681L 
820 18 25 7.5 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND@ 3.23 20.46 144.27 787.00 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 75 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND® 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND@ 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 75 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND® 3.33 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 75 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND@ 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 3.65 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 75 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 75 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1J182 
1.0 5 1 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND@ 24 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A1RO. 
2.2 5 1 2.0 0.50 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND® 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 1 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND@ 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A3R3 
47 5 44 2.0 0.50 47 4.400 65 1000 P10768-ND® 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 11.2 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND® 31 1.68 12.03 67.00 EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND@ 44 2.40 17.13 96.00 EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND® 51 3.08 22.61 130.00 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND@ 54 3.08 22.61 130.00 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND® 82 4.92 36.17 208.00 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND@ 88 5.55 40.75 234.00 EEU-FC2A680L 
100 100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND@ 1.01 6.51 48.85 289.00 EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND® 93 6.38 47.86 283.00 EEU-FC2A101L 
150 18 15 75 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND@ 1.55 10.76 80.69 477.00 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND®@ 1.15 7.95 59.60 352.00 EEU-FC2A151 
220 16 25 75 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND@ 1.76 10.62 80.14 521.00 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND® 1.55 10.97 82.26 486.00 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND® 1.55 11.09 83.70 544.00 EEU-FC2A271L 
330 18 25 75 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND@ 2.21 15.45 116.58 758.00 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 75 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND® 2.19 13.59 102.58 667.00 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 75 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND® 2.21 15.56 117.42 763.00 EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND®@ 247 17.14 129.36 841.00 EEU-FC2A471 
680 18 40 7.5 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND® 3.28 22.52 169.94 1105.00 EEU-FC2A681 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic FMSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Low Impedance: 40 ~ 70% lower than FC Series * High Ripple Current: 50% 
higher than FC Series * Long Life: 2000 ~ 7000 hours at 105°C »* PVC free, Pb 
free * Appearance: Black body with gold markings 

SPECIFICATIONS: 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01 CV (A) measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C 


«tan 8 (120 Hz, 20°C) 


© Impedance at High Frequency: Refer to standard product table * Ripple Current: 
Refer to standard product table (100kHz, 105°C) 

Endurance: 

Test Conditions — Duration: 3000 hours (for @8x11.5 ~ 15mm), 4000 hours 
(for 08x20, 010x12.5 ~ 16mm), 5000 hours (for 10x20 ~ 25, 912.5x20, 
@16x20mm), 7000 hours (for @12.5x25 ~ 35, @16x25mm) + Ambient 
Temperature: 105°C +2°C »* Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WwW. Frequency (Hz) 
(vbc) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
22 ~ 33 0.45 | 0.55 | 0.75] 0.90 | 1.00 
63 ~50 47 ~ 330 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 
me 390 ~ 1000 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 1.00 
1200 ~ 6800 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Working volt. (VDC)| 6.3 10 16 25 35 50 * Capacitance change: 16V ~ 50V: +25% of initial measured value (6.3V ~ 10V: 
tan 5 max. 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 
Shelf Life: After storage for 1000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and 
i then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the limits specified in Endurance. 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. (With voltage treatment) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 min.) (100kHz) (20°C) | (1000kHz @ 105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) @D L iP Od (HA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
150 5 11 2.0 0.5 9.5 0.300 280 2000 P12917-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM0J151 
330 6 11.2 2.5 0.5 20.8 0.130 455 2000 P12918-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM0J331 
560 8 11.5 3.5 0.6 35.3 0.056 950 3000 P12348-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FMO0J561 
820 8 15 3.5 0.6 51.7 0.041 1240 3000 P12352-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.038 1290 4000 P12340-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.026 1790 4000 P12341-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.030 1560 4000 P12342-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FMO0J122L 
6.3 1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.019 2180 5000 P12343-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM0J152 
2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.018 2470 5000 P12344-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM0J222L. 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.018 2600 5000 P12345-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.015 3190 7000 P12346-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM0J392 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.013 3630 7000 P12347-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM0J472L 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.012 3750 7000 P12349-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FMO0J562L 
5600 16 20 75 0.8 352.8 0.017 3300 5000 P12350-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM0J562S 
6800 16 25 75 0.8 428.4 0.014 3820 7000 P12351-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM0J682 
100 5 11 2.0 0.5 10.0 0.300 280 2000 P12919-ND -16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1A101 
220 6 11.2 2.5 0.5 22.0 0.130 455 2000 P12920-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1A221 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.056 950 3000 P12361-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1A471 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.038 1290 4000 P12364-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.041 1240 3000 P12365-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1A681L 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.026 1790 4000 P12353-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 100.0 0.030 1560 4000 P12354-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102L 
10 1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.019 2180 5000 P12355-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.018 2470 5000 P12356-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1A152L 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.018 2600 5000 P12357-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1A222 
3300 12.5 25 5.0 0.6 330.0 0.015 3190 7000 P12735-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1A332 
3900 12.5 30 5.0 0.8 390.0 0.013 3630 7000 P12736-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1A392L 
3900 16 20 7.5 0.8 390.0 0.017 3300 5000 P12737-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1A392S 
4700 12.5 35 5.0 0.8 470.0 0.012 3750 7000 P12362-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1A472L 
5600 16 25 75 0.8 560.0 0.014 3820 7000 P12363-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1A562 
68 5 11 2.0 0.5 10.9 0.300 280 2000 P12921-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1C680 
120 6 11.2 2.5 0.5 19.2 0.130 455 2000 P12922-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1C121 
330 8 11.5 3.5 0.6 52.8 0.056 950 3000 P12372-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1C331 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.038 1290 4000 P12375-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.041 1240 3000 P12376-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1C471L 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.026 1790 4000 P12377-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.030 1560 4000 P12378-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1C681L 
16 1000 10 20 5.0 0.6 160.0 0.019 2180 5000 P12366-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1C102 
1200 10 25 5.0 0.6 192.0 0.018 2470 5000 P12367-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1C122L. 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.018 2600 5000 P12368-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1C152 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.015 3190 7000 P12369-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1C222 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.013 3630 7000 P12370-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1C272L 
2700 16 20 75 0.8 432.0 0.017 3300 5000 P12371-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1C272S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.012 3750 7000 P12373-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1C332L 
3900 16 25 75 0.8 624.0 0.014 3820 7000 P12374-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1C392 
47 5 11 2.0 0.5 11.8 0.300 280 2000 P12923-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1E470 
100 6 11.2 2.5 0.5 25.0 0.130 455 2000 P12924-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1E101 
220 8 11.5 3.5 0.6 55.0 0.056 950 3000 P12383-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1E221 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.038 1290 4000 P12386-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.041 1240 3000 P12387-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1E331L 
470 10 16 5.0 0.6 117.5 0.026 1790 4000 P12388-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1E471 
470 8 20 3.5 0.6 4175 0.030 1560 4000 P12389-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1E471L 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.019 2180 5000 P12390-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1E681 
820 10 25 5.0 0.6 205.0 0.018 2470 5000 P12391-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1E821L 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.018 2600 5000 P12379-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1E102 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.015 3190 7000 P12380-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1E152 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.013 3630 7000 P12381-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1E182L 
1800 16 20 75 0.8 450.0 0.017 3300 5000 P12382-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1E182S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.012 3750 7000 P12384-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1E222L 
2700 16 25 75 0.8 675.0 0.014 3820 7000 P12385-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1E272 
33 5 11 2.0 0.5 11.6 0.300 280 2000 P12925-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1V330 
68 6 11.2 2.5 0.5 23.8 0.130 455 2000 P12926-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1V680 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.056 950 3000 P12408-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1V151 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.038 1290 4000 P12411-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.041 1240 3000 P12412-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1V221L 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.026 1790 4000 P12413-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1V331 
330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.030 1560 4000 P12414-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1V331L 
35 470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.019 2180 5000 P12415-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1V471 
560 10 25 5.0 0.6 196.0 0.018 2470 5000 P12416-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1V561L 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.018 2600 5000 P12417-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1V681 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.015 3190 7000 P12405-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1V102 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.013 3630 7000 P12406-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1V122L 
1200 16 20 75 0.8 420.0 0.017 3300 5000 P12407-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1V122S 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.012 3750 7000 P12409-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1V152L 
1800 16 25 7.5 0.8 630.0 0.014 3820 7000 P12410-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1V182 
22 5 11 2.0 0.5 11.0 0.340 250 2000 P12927-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1H220 
56 6 11.2 2.5 0.5 28.0 0.140 405 2000 P12928-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1H560 
100 8 11.5 3.5 0.6 50.0 0.061 870 3000 P12392-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1H101 
120 8 15 3.5 0.6 60.0 0.045 1140 3000 P12394-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1H121L 
150 10 12.5 5.0 0.6 75.0 0.042 1170 4000 P12395-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.033 1430 4000 P12396-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1H181L 
220 10 16 5.0 0.6 110.0 0.030 1650 4000 P12397-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1H221 
50 270 10 20 5.0 0.6 135.0 0.023 1890 5000 P12398-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1H271 
330 10 25 5.0 0.6 165.0 0.022 2150 5000 P12399-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1H331L 
470 12.5 20 5.0 0.6 235.0 0.022 2260 5000 P12400-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1H471 
560 12.5 25 5.0 0.6 280.0 0.018 2660 7000 P12401-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1H561 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.016 3160 7000 P12402-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1H681L 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.014 3270 7000 P12403-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1H821L 
820 16 20 75 0.8 410.0 0.019 2870 5000 P12404-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1H821S 
1000 16 25 75 0.8 500.0 0.016 3320 7000 P12393-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1H102 
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Panasonic E5B Series 


Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life Applications ee ne 
Ls16:L +1 Max. in °3 Min OD + 0.5 Max. 
FEATURES: ° High Ripple (High Frequency) ¢ Life Time: 105°C 5,000 ~ 10,000 hours L220: L + 2 Max. 
MAIN APPLICATION: Electronic Ballast, Power supply (10 ~ 63 voc) Ripple Current Frequency Multiplier 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: 10 ~ 63VDC: -40°C ~ 105°C, 160 ~ 450VDC: -25°C ~ 105°C » Rated Capacitance Frequency (Hz) 
Working Voltage Range: 10 ~ 450 VDC ¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: 10 ~ 63VDC: (uF) 60 120 1k 40k 100k 
|< 0.01 CV or 3p A, 160 ~ 450VDC: | < 0.06 CV + 10pA, after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C, which 0.47 ~ 10 0.75 1 7.40 1.55 1.65 
ever is greater. * Endurance: After following life test with DC voltage and 105 +2°C ripple current value applied (the sum of 22 ~ 470 0.85 | 1.20 1.25 1.30 
DC and ripple peak voltage shall not exceed the rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. 10 ~ 63VDC: 1000 ~ 3300 0.95 1 1.05 1.10 1.15 
Duration: 5,000 ~ 10,000 hours. Capacitance change: +30% of initial measured value tan 8: < 300% of initial specified value. 
DC Leakage Current: < initial specified value. 160 ~ 450VDC: Duration 5,000 hours. Capacitance change: +20% of initial Frequency (Hz) 
measured value. DF: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value * Shelf Life: After storage W.V. (VDC) 120 1k 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
for 1,000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits specified 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
in “Endurance” (with voltage treatment). 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD LP od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
100 10 0.30 105 @120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13114-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1A101 
100 10 0.30 66@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13455-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1A101S 
220 22 0.30 152 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13116-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A221 
40 220 22 0.30 100 @120kHz | 5000 | 63 11.2 25 0.5 P13456-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EBIA221S 
470 47 0.30 278@120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13118-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1A471 
470 47 0.30 180 @120kHz | 5000 | 8 11.5 35 06 P13457-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A471S 
2200 220 0.32 540 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13115-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1A222 
3300 330 0.34 802 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13117-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1A332 
yg | 1000 160 0.25 430 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13119-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1C102 
2200 352 0.27 706 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13120-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1C222 
47 11.75 0.22 78@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13125-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E470 
47 11.75 0.22 55@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13458-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1E470S 
100 25 0.22 135 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13122-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E101 
95 100 25 0.22 95 @120kHz | 5000 | 6.3 11.2 2.5 0.5 P13476-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E101S 
220 55 0.22 125 @120kHz | 5000 | 8 11.5 35 0.6 P13477-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E221S 
330 82.5 0.22 255@120kHz |10000) 8 15 35 06 P13123-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1E331 
470 117.5 0.22 321 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13124-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1E471 
1000 250 0.22 498 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13121-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1E102 
33 11.55 0.18 66@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13129-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1V330 
33 11.55 0.18 46@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13475-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1V330S 
35 220 7 0.18 197 @120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13127-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1V221 
330 115.5 0.18 278 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13128-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1V331 
470 164.5 0.18 349 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13130-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1V471 
1000 350 0.18 586 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13126-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1V102 
AT 3 0.15 4 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13466-ND an 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
1.0 3 0.15 8 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13460-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H1ROS 
2.2 3 0.15 15@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13462-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H2R2S 
3.3 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13463-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H3R3S 
47 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13465-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
10 5 0.15 27@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13478-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H100S 
50 22 an 0.15 55@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13132-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H220 
22 an] 0.15 39@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13461-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H220S 
47 23.5 0.15 87@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13135-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H470 
47 23.5 0.15 61.@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13464-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H470S 
100 50 0.15 99@120kHz | 5000 | 8 115 35 06 P13459-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H101S 
220 110 0.15 234 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13131-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1H221 
330 165 0.15 293 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13133-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1H331 
470 235 0.15 370 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13134-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1H471 
0.47 3 0.12 6 @ 120kHz 7000 | 5 15 20 05 P13136-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1JR47 
0.47 3 0.12 45 @120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13474-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1JR47S 
1.0 3 0.12 12@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13139-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J1RO 
1.0 3 0.12 9 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13468-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J1ROS 
2.2 3 0.12 22@120kHz_ | 7000 | 5 15 20 05 P13140-ND AZ 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J2R2 
2.2 3 0.12 16.5@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13469-ND aa 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J2R2S 
3.3 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13143-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J3R3 
3.3 3 0.12 20@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13471-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J3R3S 
47 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13146-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J4R7 
47 3 0.12 23@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13473-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J4R7S 
63 10 6.3 0.12 46@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13138-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J100 
10 6.3 0.12 30@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13467-ND an 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J100S 
22 13.86 0.12 55@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13142-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J220 
33 20.79 0.12 71.@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13145-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J330 
33 20.79 0.12 50@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13470-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J330S 
47 29.61 0.12 94@120kHz | 10000) 8 15 35 06 P13148-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J470 
47 29.61 0.12 80@120kHz | 5000 | 8 115 35 06 P13472-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J470S 
100 63 0.12 180 @120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13137-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J101 
220 138.6 0.12 292 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13141-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1J221 
330 207.9 0.12 381 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13144-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1J331 
470 296.1 0.12 454 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13147-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1J471 
22 221.2 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5900-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5901-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5902-ND 85 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 12.5 25 50 06 P5903-ND 1.09 6.78 53.09 337.00 318.00/M 293.00/M EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5904-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C680S 
160 | 100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5905-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5906-ND 1.53 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5907-ND 1.67 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5908-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5909-ND 2.04 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5910-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5911-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB20331 
22 274.0 0.15 470 @100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5912-ND 64 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2D220 
200 | 33 406.0 0.15 600 @ 100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5913-ND 94 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5914-ND 97 6.12 47.94 304.00 287.00/M 265.00/M EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 125 25 50 06 P5915-ND 1.33 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2D680 
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Panasonic 55 Series (cont) 


D.C.L. tans Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) ) (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD L P= od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5916-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 16 25 75 08 P5917-ND 172 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D101 
200 100 1210.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 75 08 P5918-ND 1.93 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5919-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5920-ND 2.24 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5921-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 @100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5922-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 0.6 P5923-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 12.5 25 50 0.6 P5924-ND 1.22 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5925-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E470S 
250 68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 P5926-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5927-ND 1.85 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5928-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5929-ND 2.02 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5930-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 @100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 P5931-ND 71 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5932-ND 97 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5933-ND 1.56 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2V330S 
350 | 47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 P5934-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5935-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5936-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 18 25 75 08 P5937-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5938-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 @100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 P5939-ND 78 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410@100kHz | 5000 |125 25 5.0 06 P5940-ND 1.22 8.74 68.48 435.00 410.00/M 378.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5941-ND 1.43 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2G220S 
400 33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 16 25 75 0.8 P5942-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5943-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 16 31.575 08 P5944-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5945-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 @100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5946-ND 1.07 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 16 25 75 08 P5947-ND 1.79 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5948-ND 1.88 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5949-ND 2.29 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5950-ND 2.57 15.74 123.28 783.00 739.00/M 681.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5951-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2W470 


ED Series 


FEATURES: 
* High Ripple (High Frequency) * Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 


MAIN APPLICATION: 
Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C »* Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.06 CV + 10A, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater * Endurance: After following life test with DC 
voltage and 105 +2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


Ripple Current Frequency Multiplier 


: : a , ean Capacitance Frequency (Hz) 
rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value (uF) 50 7120 300 1k Tok 30k 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for 
1,000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits Cap. < 100 HF 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 uF < Cap. 0.35 0.45 0.60 0.75 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD LP ad Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 500@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13510-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C220 
33 326.8 0.15 580@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13513-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C330 
47 461.2 0.15 750@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13515-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C470 
68 662.8 0.15 950@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13516-ND 1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2C680 
82 797.2 0.15 1060@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 06 P13517-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2C820 
ye | 100 970.0 0.15 1170@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13506-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2C101 
100 970.0 0.15 1280@100kHz / 10000 | 16 20 7.5 08 P13507-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2C101S 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13508-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2C151 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13509-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2C151S 
220 2122.0 0.15 1700@100kHz | 10000 | 16 315 7.5 08 P13511-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M. 642.20/M EEU-ED2C221 
220 2122.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13512-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M EEU-ED2C221S 
330 3178 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13514-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2C331 
22 274.0 0.15 600@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13521-ND 59 4.44 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2D220 
33 406.0 0.15 650@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13523-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2D330 
47 574.0 0.15 790@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13525-ND m1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2D470 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13526-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2D680 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13527-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1100@100kHz / 10000 | 16 20 7.5 08 P13528-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2D820S 
100 1210.0 0.15 1300@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13518-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2D101 
100 1210.0 0.15 1280@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13519-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2D101S 
150 1810.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13520-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2D151 
220 2650.0 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13522-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2D221 
330 3970.0 0.15 2400@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13524-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2D331 
22 340.0 0.15 560@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13532-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2E220 
33 505.0 0.15 710@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13534-ND m1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2E330 
47 715.0 0.15 920@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13535-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2E470 
47 715.0 0.15 990@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13536-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2E470S 
68 1030.0 0.15 1000@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13537-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2E680S 
250 | 82 1240.0 0.15 1200@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13538-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2E820 
82 1240.0 0.15 1200@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13539-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2E820S 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 16 315 7.5 08 P13529-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M 642.20/M EEU-ED2E101 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13530-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M EEU-ED2E101S 
150 2260.0 0.15 1800@100kHz / 10000 | 18 315 7.5 08 P13531-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2E151 
220 3310.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13533-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2E221 
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Panasonic. £p Series (cont) 


D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD LP ad Part No. fl 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
10 220.0 0.20 350@100kHz 8000 | 10 20 50 06 P13549-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M EEU-ED2V100 
22 472.0 0.20 480@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13551-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2V220 
33 703.0 0.20 640@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13552-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2V330S 
47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000] 16 25 7.5 08 P13553-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M EEU-ED2V470 
350 | 47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13554-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M EEU-ED2V470S 
68 1438.0 0.20 1100@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13555-ND 2.47 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M EEU-ED2V680 
68 1438.0 0.20 1000@100kHz | 10000} 18 25 7.5 08 P13556-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2V680S 
82 1732.0 0.20 1100@100kHz | 10000} 18 25 7.5 08 P13557-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2V820S 
100 2110.0 0.20 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13550-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2V101 
10 250.0 0.24 300@100kHz 8000 | 10 20 50 06 P13540-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M EEU-ED2G100 
15 370.0 0.24 410@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13541-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2G150 
22 538.0 0.24 500@100kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13542-ND 1.30 9.15 71.68 457.50 427.00/M 396.50/M EEU-ED2G220 
22 538.0 0.24 600@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13543-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2G220S 
400 | 33 802.0 0.24 730@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13544-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2G330S 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 16 25 7.5 08 P13545-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M EEU-ED2G470 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 18 20 7.5 08 P13546-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M EEU-ED2G470S 
68 1642.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13547-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2G680 
82 1978.0 0.24 1500@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13548-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2G820 
10 280.0 0.24 350@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13558-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2W100 
15 415.0 0.24 560@100kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13559-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2W150 
22 604.0 0.24 680@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13560-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2W220S 
450 | 33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13561-ND 2.47 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M EEU-ED2W330 
33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13562-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2W330S 
47 1279.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13563-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2W470 
68 1846.0 0.24 1300@100kHz | 10000} 18 40 7.5 08 P13564-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2W680 


EE Series 


FEATURES: 

* High Ripple (High Frequency) * Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 
MAIN APPLICATION: 

Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 

SPECIFICATIONS: 


° Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C « Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.06 CV + 10/A, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater » Endurance: After following life test with DC Ripple Current Frequency Multiplier 
voltage and 105 +2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value Cepecitance Frequency:(H2) 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for (uF) 60 120 300 ik ik 30k 
1,000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits 10 ~ 82 0.25 0.35 0.50 0.65 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 ~ 330 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD L P od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.1 0.15 700@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13617-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2C220 
33 326.8 0.15 810@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13618-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2C330 
47 461.2 0.15 1065@100kHz ) 8000 | 10 20 50 06 P13619-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2C470 
68 662.8 0.15 1350@100kHz / 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13620-ND 19 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M EEU-EE2C680 
82 797.2 0.15 1480@100kHz | 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13621-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2C820 
460 100 970.0 0.15 1660@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13622-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2C101 
100 970.0 0.15 1700@100kHz / 10000 | 16 20 7.5 08 P13623-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2C101S 
150 1450.0 0.15 1890@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13624-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2C151 
150 1450.0 0.15 1820@100kHz 10000 | 18 20 7.5 08 P13625-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M EEU-EE2C151S 
220 2122.0 0.15 2280@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 08 P13626-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2C221 
220 2122.0 0.15 1950@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13627-ND 1.87 16.01 125.40 800.40 747.04/M 693.68/M EEU-EE2C221S 
330 3178.0 0.15 2600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13628-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M EEU-EE2C331 
22 274.0 0.15 850@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13629-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2D220 
33 406.0 0.15 920@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13630-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2D330 
47 574.0 0.15 1100@100kHz / 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13631-ND 79 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M EEU-EE2D470 
68 826.0 0.15 1330@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13632-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2D680 
68 826.0 0.15 1330@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13633-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1460@100kHz 10000 | 16 20 7.5 08 P13634-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2D820S 
100 1210.0 0.15 1730@100kHz 10000 | 16 25 7.5 08 P13635-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2D101 
100 1210.0 0.15 1665@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13636-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M EEU-EE2D101S 
150 1810.0 0.15 1860@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13637-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2D151 
220 2650.0 0.15 2600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13638-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M EEU-EE2D221 
330 3970.0 0.15 3120@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13639-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2D331 
22 340.0 0.15 785@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13640-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2E220 
33 505.0 0.15 995@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13641-ND 19 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M EEU-EE2E330 
47 715.0 0.15 1290@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13642-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2E470 
47 715.0 0.15 1400@100kHz 10000 | 16 20 7.5 08 P13643-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2E470S 
68 1030.0 0.15 1400@100kHz [10000 | 16 20 7.5 08 P13644-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2E680S 
250 | 82 1240.0 0.15 1680@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13645-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2E820 
82 1240.0 0.15 1680@100kHz 10000 | 18 20 7.5 08 P13646-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M EEU-EE2E820S 
100 1510.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 08 P13647-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2E101 
100 1510.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13648-ND 1.89 16.23 127.11 811.35 757.26/M 703.17/M EEU-EE2E101S 
150 2260.0 0.15 2520@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13649-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M EEU-EE2E151 
220 3310.0 0.15 2940@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13650-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2E221 
15 325.0 0.20 480@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13651-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M EEU-EE2V150 
22 472.0 0.20 660@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13652-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M EEU-EE2V220 
33 703.0 0.20 790@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13653-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M EEU-EE2V330 
33 703.0 0.20 900@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13654-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2V330S 
350 47 997.0 0.20 1070@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13655-ND 1.64 14.03 109.93 701.70 654.92/M 608.14/M EEU-EE2V470 
47 997.0 0.20 1070@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13656-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M 646.23/M EEU-EE2V470S 
68 1438.0 0.20 1530@100kHz / 10000 | 16 315 7.5 08 P13657-ND 215 18.42 144.29 921.00 859.60/M 798.20/M EEU-EE2V680 
68 1438.0 0.20 1330@100kHz 10000 | 18 25 7.5 08 P13658-ND 2.25 19.30 151.18 964.95 900.62/M 836.29/M EEU-EE2V680S 
82 1732.0 0.20 1530@100kHz 10000 | 18 25 7.5 08 P13659-ND 2.25 19.30 151.18 964.95 900.62/M 836.29/M EEU-EE2V820S 
100 2110.0 0.20 1600@100kHz / 10000 | 18 315 7.5 08 P13660-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M EEU-EE2V101 


(Continued) 
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Panasonic EE series (Cont.) 


D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} 5D L P ad Part No. ‘J 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
10 250.0 0.24 430@100kHz 8000 | 10 20 5.0 06 P13661-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M EEU-EE2G100 
15 370.0 0.24 590@100kHz | 10000 ) 12.5 20 5.0 06 P13662-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M EEU-EE2G150 
22 538.0 0.24 760@100kHz | 10000 ) 12.5 25 5.0 06 P13663-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M EEU-EE2G220 
22 538.0 0.24 860@100kHz | 10000) 16 20 7.5 08 P13664-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2G220S 
400 33 802.0 0.24 1020@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13665-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2G330S 
47 1138.0 0.24 1180@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13666-ND 1.64 14.03 109.93 701.70 654.92/M 608.14/M EEU-EE2G470 
47 1138.0 0.24 1180@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13667-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2G470S 
68 1642.0 0.24 1470@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13668-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 941.50/M 874.25/M EEU-EE2G680 
82 1978.0 0.24 1645@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13669-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M EEU-EE2G820 
100 2410.0 0.24 2060@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13670-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2G101 
10 280.0 0.24 330@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13671-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M EEU-EE2W100U 
10 280.0 0.24 490@100kHz | 10000 ) 12.5 20 50 06 P13672-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M EEU-EE2W100 
15 415.0 0.24 780@100kHz | 10000 ) 12.5 25 50 06 P13673-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M EEU-EE2W150 
22 604.0 0.24 945@100kHz | 10000) 16 20 7.5 08 P13674-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2W220S 
450 33 901.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13675-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M 646.23/M EEU-EE2W330 
33 901.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13676-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2W330S 
47 1279.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13677-ND 2.20 18.86 147.74 943.05 880.18/M 817.31/M EEU-EE2W470 
47 1279.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13678-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 941.50/M 874.25/M EEU-EE2W470S 
56 1522.0 0.24 1380@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13679-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M EEU-EE2W560 
68 1846.0 0.24 1800@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13680-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2W680 


KS Series 


FEATURES: 
¢ Low profile 5mm height for @3 ~ @8 mm 


SPECIFICATIONS: 

° Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Rated Working Voltage Range: 4 ~ 50VDC * Nominal 
Capacitance Range: 0.1 ~ 330F * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 
0.01CV or 3 (A), whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C 
¢ Endurance: Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C « Applied Voltage: 
Rated DC working voltage » Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
* Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) *tan 8: < 200% of initial specified value 
¢ Shelf Life: Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C » Applied voltage: Body Diameter D 
(None) * Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value »* Capacitance 
Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) *tan 5: < 200% of initial specified value Panasonic 
KS Cross Reference: Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM 
Recommended Applications: AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 


Lead Diameter d 


Lead Space P 


Characteristics at Low Temperature Impedance ratio maximum at 120Hz 


Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 Tan 8: (120Hz, 20°C) 
-25°C/25°C 7 4 3 2 2 2 2 Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
-40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 tan 5 Maximum 0.35 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 
wv Cap. D.C.L. tand Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (+20°C/2 min.) (120Hz/+20°C) Current oD [é P Part No. 10 100 1,000 Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 P950-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-AOGKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 1.5 P951-ND 77 6.02 33.00 ECE-AOGKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 15 P952-ND 77 6.02 33.00 ECE-AOGKS470 
100 4.0 0.35 61 5 5 2.0 P953-ND 84 6.60 36.00 ECE-AOGKS101 
220 8.8 0.35 82 6.3 5 25 P954-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 15 P955-ND 77 6.02 33.00 ECE-A0JKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 P956-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS330 
6.3 47 3.0 0.24 46 5 5 2.0 P957-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS470 
100 63 0.24 71 6.3 5 25 P958-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-AQJKS101 
330 20.7 0.24 130 8 5 2.5 P959-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A0JKS331 
22 3.0 0.20 35 5 5 2.0 P960-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS220 
33 3.3 0.20 43 5 5 2.0 P961-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS330 
10 47 47 0.20 65 6.3 5 25 P962-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS470 
100 10.0 0.20 80 6.3 5 25 P963-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 25 P964-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1AKS221 
10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 P965-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1CKK100 
10 3.0 0.16 28 4 5 1.5 P966-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1CKS100 
16 22 3.5 0.16 39 5 5 2.0 P967-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1CKS220 
33 5.2 0.16 60 6.3 5 25 P968-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS330 
47 75 0.16 70 6.3 5 25 P969-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS470 
100 16.0 0.16 91 8 5 25 P970-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1CKS101 
2.2 3.0 0.14 8 3 5 1.0 P971-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK2R2 
3.3 3.0 0.14 10 3 5 1.0 P972-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK3R3 
47 3.0 0.14 12 3 5 1.0 P973-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK4R7 
25 47 3.0 0.14 22 4 5 15 P974-ND a 6.02 33.00 ECE-A1EKS4R7 
10 3.0 0.14 28 5 5 2.0 P975-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1EKS100 
22 55 0.14 55 6.3 5 25 P976-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS220 
33 8.2 0.14 65 6.3 5 25 P977-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS330 
3.3 3.0 0.12 16 4 5 15 P978-ND aT 6.02 33.00 ECE-A1VKS3R3 
47 3.0 0.12 22 4 5 1.5 P979-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1VKS4R7 
35 10 3.5 0.12 30 5 5 2.0 P980-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1VKS100 
22 77 0.12 60 6.3 5 25 P981-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1VKS220 
33 11.6 0.12 65 8 5 25 P982-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS330 
47 16.4 0.12 85 8 5 25 P983-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS470 
0.4 3.0 0.10 1 4 5 15 P984-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSOR1 
0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 P985-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKOR1 
0.22 3.0 0.10 2 4 5 1.5 P986-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR22 
0.22 3.0 0.10 2 3 5 1.0 P987-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR22 
0.33 3.0 0.10 3 4 5 1.5 P988-ND at 6.02 33.00 ECE-A1HKSR33 
0.33 3.0 0.10 3 3 5 1.0 P989-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR33 
0.47 3.0 0.10 5 4 5 15 P990-ND qt 6.02 33.00 ECE-A1HKSR47 
50 0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 P991-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR47 
1.0 3.0 0.10 8 3 5 1.0 P992-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKO10 
1.0 3.0 0.10 10 4 5 1.5 P993-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS010 
2.2 3.0 0.10 16 4 5 15 P994-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS2R2 
3.3 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P995-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS3R3 
47 3.0 0.10 23 5 5 2.0 P996-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1HKS4R7 
10 5.0 0.10 35 6.3 5 25 P997-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1HKS100 
22 11.0 0.10 60 8 5 25 P998-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1HKS220 
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Panasonic 


KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


Rating nimanclons The KA-Series is a tantalum substitute for many appli- 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic cations: 
Dc | uF | D L P | Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 | PartNo. Vinyl sleeve Rubber endseal tinned copper clad steel wire 
22| 40 7.0 1.5 | P800-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A0JKA220 + 
33 | 40 7.0 1.5 | P801-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA330 
47| 40 7.0 1.5 | P802-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA470 
63} 400 | 5.0 7.0 2.0 | P803-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-AOJKA101 eT aca ee 
220| 63 7.0 2.5 | P829-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKA221 
330 | 8.0 7.0 3.5 | P830-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-AQJKA331 * Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C 
22] 40 7.0 1.5] P804-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA220 | * Rated DC Voltage Range: 6.3 ~ 63VDC 
33] 40 7.0 1.5] P805-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA330 | * Rated Capacitance Range: 1.0 ~ 100uF 
to | 47] 50 7.0 20] P806-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M| ECE-A1aKaa7o | 1 Capacitance Tolerance: 20% 
100 | 63 7.0 25] P831-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKA101 i 
220 | 80 7.0 3.5 | P832-ND 23 1.68 12.03 43,29 67.00 63.00/M | ECE-A1AKA221 wv. | 6.3 10 16 25 35 50 
10 | 40 7.0 15] P807-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA100 tan | 0.24 | 02 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
22} 40 7.0 1.5 | P808-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA220 
16 33 5.0 7.0 2.0 | P809-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA330 * DC Leakage Current, Maximum: After 5 minutes 
47| 50 7.0 2.0] P810-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA470 | application of the DC working voltage, I=0.01 C V or 3yA, 
100 | 63 7.0 2.5 | P833-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKA101_| whichever is greater. 
47/40 70 15] P812NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA4R7 | *Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 4.0 7.0 15 P813-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA100 voltage at 85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 22} 50 7.0 2.0 | P814-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1EKA220 
33] 63 7.0 25] P815-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA330 Capacitance Change | Within +20% of the initial 
47 | 63 7.0 2.5 | P834-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA470 Measured value 
47 [| 40 7.0 1.5] P817-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1VKA4R7 tan 6 Less than 200% of the initial 
10} 50 70 20] P818-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1VKA100 specified value 
35 22} 63 7.0 25] P819-NDt 15 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA220 DC Leakage Current | Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 2.5 | P835-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA330 
47 | 80 7.0 3.5 | P836-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1VKA470 | °* Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
01/40 7.0 #15 | P820-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAOR1 at 120Hz —25/20°C, —40/20°C. 
0.22} 40 7.0 15] P821-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR22 
0.33} 4.0 7.0 15 | P822-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR33 mY: BA] AO. | 18 28 ||) G8" 4] 480 
047 | 40 7.0 1.5 | P823-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR47 ~25/20°C | 4 3 2 2 2 2 
1.0] 40 7.0 15 | P824-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA010 -40/20°C | 8 6 4 4 3 3 
50 [ 22] 40 7.0 1.5 | P825-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA2R2 
33] 40 7.0 1.5 | P826-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA3R3 | ° Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 85°C, 
47] 40 7.0 1.5 | P827-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA4R7 the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10 | 50 7.0 20] P828-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1HKA100 * Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22| 63 7.0 2.5 | P837-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKA220 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 
33 | 80 7.0 3.5 | P838-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1HKA330_| gina: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 
+ P835-KIT-ND Digi-Key® KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage CaSe...............6eeeeeee eee $29.95 Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


105°C 


wv Cap. Size Digi-Key Pricing Panasonic The KG-Series is a tantalum substitute for many applic: 
Dc uF Code Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. Features: * Height is 7mm * Anti-solvent in Freon 
22 A P900-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A0JKG220 | Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
33 B P901-ND 19 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKG330 ; ee aes 
a3 47 B P902-ND 20 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A0JKG470 | Capacitance Tolerance: +20% ai Z, 
7 68 Cc P903-ND 20 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG680 DC Leakage Current: I<0.01CV or 3[yA] after 2 minutes (whichever 
100 c P904-ND 24 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG101 | is greater) 
220 D P941-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-AOJKG221 
22 A P905-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1AKG220 | tan 6 (120Hz/120°C): 
33 B P906-ND 24 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKG330 
10 47 Cc P907-ND 21 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG470 Wve 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
68 fe P908-ND 124 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG680 tan 5 (Maximum) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
100 c P942-ND 24 1.12 8.03 28.89 45.00 42.00/M_| ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG6R8 | Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 
10 A P910-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A P911-ND 19 1 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG150 W.v. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
22 B P912-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKG220 9 a 
18 33 c P913-ND$ 22 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1CKG330 ASN) 2 
47 c P914-ND$ 23 4.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-Ai1CKG470 Z(-40°C)/Z(20°C) 3 
68 D P943-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1CKG680 Z(-55°C)/Z(20°C) 8 6 4 4 4 
100 D P944-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1CKG101 
6.8 A P915-ND¥$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG6R8 | Load Life: 
10 A P916-ND$ -19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M ) ECE-A1EKG100 After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 105°C, the 
15 B P917-ND 21 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M_| ECE-A1EKG150 | capacitor shall meet the following limits. 
25 22 B P918-ND$ .22 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKG220 p nee 
33 Cc P919-ND 25 4.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1EKG330 Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 
47 D P945-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1EKG470 | tand: 
68 D P946-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1EKG680_| < 200% of the initial specified value. 
47 A P920-ND¥$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1VKG4R7 . ‘cit ve 
68 A | P921-ND “19 1 6.41 22.14 35.00 30.00M | ECE-atvKGers | DC !eakage current: < the initial specified value. 
10 B P922-ND$ 21 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKG100 | Anti-solvent: 
35 15 Cc P923-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1VKG150 Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in Freon TE, TES, or 
22 Cc P924-ND$ 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1VKG220 | TP-35 at 40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 
33 D P947-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1VKG330 
47 D P948-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1VKG470 Dimensions: (mm) 
04 A P925-ND¥$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGOR1 : : 
0.15 A | P926-ND 18 ot 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR15 Sie Body Diameter Pend Space 
0.22 A P927-ND¢ 18 ‘91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR22 Code Dp ud 
0.33 A P928-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR33 A 4 1.5 
0.47 A P929-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKGR47 B 5 2 
0.68 A P930-ND 18 ot 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR68 
1 A P931-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGO10 c os a2 
5 15 A P932-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG1R5 D 8 3.5 
2.2 A P933-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A P934-ND$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKG3R3 Vinyl Sleeve 
47 A P935-ND$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG4R7 | 4g 7 Seek AB © 
6.8 B P936-ND 24 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKG6R8 | oo A 
10 c P937-ND$ .25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG100 |} j ——— 
15 c P938-ND 26 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG150 |_| ' © 
22 D P939-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG220 | | > 
33 D P940-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG330 | 
$P900-KIT-ND Digi-Key® KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case ........... $34.95 15 5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CORNELL 


pusiuien MLS Series Flatpack, Ultra-Long Life, Aluminum Capacitors 


The Type MLS extends the super performance of the MLP from a maximum operating temperature of 85°C ~ 125°C. While Features: * Near hermetic welded seal ¢ Stainless steel case * 100 years expected operating life * Two inch case size 
the MLP is inherently capable of operation at 125°C, its flat aluminum case can’t withstand the higher temperature without * Mounting Style: Two leads/no tabs 
inflating from internal pressure. The MLS incorporates a rugged, stainless steel case which assures flatness to beyond Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C up to 250VDC * Load Life: 2,000 hours @ 125°C * Leakage 


125°C. The MLS is perfect for hi-rel military systems and applications operating above 85°C Current: 0.002CV yA @ 25°C and 5 minutes * Terminals: 18AWG copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 
18 AWG LEADS Capacitance |ESR Maximum (mQ) @ 25°C| Ripple Current (A) @ 85°C | Dim.L | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage (uf) 120Hz 20kHz 120Hz 20kHz (mm) Part No. ‘il 10 100 1,000 | Part No. 
= 1 40 4400 7 70 103 724 38.1 | 338-1377-ND 209.93 17994 149.95 95.97 | MLS442MO40EKOC 
25.4 44.45 40 6600 62 46 12.9 15.0 50.8 | 338-1378-ND 227.01 19458 162.15 103.78 | MLS662MO40EA0C 
< +. | 60 1500 106 7 98 115 38.1 | 338-1379-ND 209.93 17994 149.95 95.97 | MLS152MO60EKOC 
60 2100 72 52 11.9 144 50.8 | 338-1380-ND 227.01 19458 162.15 103.78 | MLS212MO6OEAOC 
k— L —+38.1-1 75 1100 112 78 9.6 11.5 38.1 | 338-1381-ND 209.93 179.94 149.95 95.97 | MLS112MO75EKOC 
75 2700 46 33 149 176 76.2 | 338-1382-ND 262.61 225.09 187.58 120.05 | MLS272M075EBOC 
200 330 426 258 49 62 38.1 | 338-1383-ND 209.93 17994 149.95 95.97 | MLS331M200EKOC 
200 820 172 103 77 10.0 76.2 _| 338-1384-ND 262.61 225.09 —*187.58 ~_120.05 | MLS821M200EBOC 
ESR Maximum | Ripple Current 
M LP Series Flatpack, Capacitance) (mQ) @25°C (A) @ 85°C Dim. L| Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
U Itra-Long Life Voltage| (uf) [120Hz] 20kKHz | 120Hz] 20kKHz | (mm) | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Al . Cc = 16 38000 | 31 | 27 | 90 | 96 | 762 | 338-1210-ND 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP383M01GEBOA 
25 20000 | 34 | 27 | 86 | 96 | 76.2 | 338-1201-ND 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP203M025EBOA 
uminum Ga pacitors 35 5600 | 90 | 70 | 34 | 44 | 384 | 338-1217-ND 46.99 40.28 33.57 ~—«-21.49 | MLP5S62M035EKOA 
The MLPs high-energy storage and box shape makes it perfect for voltage 35 44000 | 35 | 27 | 84 | 96 | 76.2 | 338-1197-ND 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP143M035EBOA 
holdup or filtering in military SEM-E modules, telecom circuit packs and 50 4400 97 70 37 44 38.1 338-1213-ND 46.99 40.28 33.57 21.49 | MLP442M050EKOA 
computer cards. The MLP delivers up to 20 joules of eneray storage in a 1/2” 50 4400 | 97 | 70 | 37 | 44 | 381 | 338-1214-ND§ 47.01 40.29 33.58 21.49 | MLP442M050EK1A 
height with a 50 year life at 45°C. May readily heatsink it to double the ripple- 50 11000 36 27 8.3 9.6 76.2 | 338-1192-ND 58.79 50.39 41.99 26.88 | MLP113M050EBOA 
current capability. Ratings up to 250V can operate at 75% of rated voltage up 50 11000 | 36 | 27 | 83 | 96 | 76.2 | 338-1193-ND§ 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP113MO50EB1A 
to 125°C if clamped or potted to prevent expanding beyond 1/2”. 63 2200 | 101 | 76 | 37 | 42 | 381 | 338-1388-ND NEW! 108.07 92.64 77.20 49.41 | MLP222M063EKOA 
: ; ; : 63 5600 | 36 | 29 | 83 | 93 | 76.2 | 338-1385-ND NEW! 135.23 115.91 —96.59_—«G1.82_ | MLP562M063EBOA 
Features: « Low profile replacement for snap-ins Double the ripple |—g9 1500 | 106) 77 | 36 | 42 | 381 | 338-1199-ND 46.99 40.28 3357 21.49 | MLP152MO80EKOA 
capability with a heatsink + Nearly hermetic welded seal assures 50-year / gq | 3300 | 44 | 31 | 75 | 90 | 762 | 338-1208-ND 58.79 50.39 41.99 +~—«-26.88 | MLP332MO80EBOA 
life» Withstands more than 80,000 feet altitude Specifications: Operating | 199 | 1400 | 112) 78 | 35 | 42 | 381 | 338-1191-ND 46.99 40.28 ~©=—33.57.-—21.49 | MLP112M100EKOA 
Temperature: -55°C ~ 85°C up to 250VDC; -40°C ~ 85°C 300VDC and up | 999 400 | 388 | 253 | 19 | 23 | 381 | 338-1211-ND 46.99 40.28 33.57 21.49 | MLP401M200EKOA 
+ Leakage Current: <0.002CVA @ 25°C and 5 minutes * Terminals: 18AWG | 999 joo | 158 | 100 | 38 | 5.0 | 76.2 | 338-1189-ND 58.79 50.39 ‘41.99 _26.88 | MLP102M200EB0A 
Copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 250 330 426 | 258 | 18 | 23 | 381 | 338-1205-ND 46.99 40.28 33.57 21.49 | MLP331M250EKOA 
250 820 172 | 103 | 38 | 4.9 | 762 | 338-1219-ND 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP821M250EBOA 
Slot: 3.96 250 820 172 | 103 | 38 | 4.9 | 76.2 | 338-1386-ND§NEW! 135.23 115.91 96.59 61.82 | MLP821M250EB1A 
© 1.016, 18 AWG 300 220 | 597 | 393 | 15 | 19 | 3814 | 338-1202-ND 5263 45.12 37.60 24.07 | MLP221M300EKOA 
i 300 560 | 240 | 157 | 32 | 40 | 76.2 | 338-1216-ND 65.85 56.45 47.04 _—30.11_|_MLP561M300EBOA 
1 (25.4 400 430 | 1320/ 970 | 10 | 12 | 381 | 338-1194-ND 721.07 103.77 86.48 55.35 | MLP131M400EKOA 
+ + 400 330 | 530 | 390 | 21 | 25 | 762 | 338-1206-ND 65.85 56.45 47.04 30.11 | MLP331M400EBOA 
c— — —re71 _ 420 330 | 530 | 390 | 21 | 25 | 762 | 338-1207-ND 65.85 56.45 47.04 30.11 | MLP331M420EBOA 
F amin 450 110 | 1456] 1190 | 96 | 11 | 381 | 338-1190-ND¢ 50.61 43.38 36.15 23.14 | MLP111M450EKOC 
12.7 450 280 | 585 | 480 | 20 | 23 | 762 | 338-1204-ND 65.85 56.45 47.04 30.11 | MLP281M450EBOA 


L} 


§ Polyester Insulation + Two leads/no tabs, mounting style 


NESSCAP Ultracapacitors and Pseudocapacitors 


TURBO-POWER 


The NessCap Ultracapacitor (ESHSR Series) is an Electric Double Layer Capacitor (EDLC) that uses an activated carbon powder and coating process to prepare electrodes. The 
NessCap ultracapacitor's high energy density is made possible through the use of a proprietary binder formulation and specially developed electrode-making process. 

The NessCap Pseudocapacitor (PSHLR Series) differs from the EDLC in that it uses a metal oxide rather than an activated carbon for electrode material. With this advantage, 
pseudocapacitor cell needs to be only 60% in volume as compared to an EDLC of the same capacitance. Conversely, it also means the pseudocapacitor holds 80% more energy than 


the equivalent-size EDLC. Patterns: 
2-OD 
Working Nominal Internal Series 
Voltage | Capacitance Resistance at 1KHz Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each NessCap 
Fig.| (DC) (F) (mo) A B ic D E | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. 3 
Ultracapacitors (ESHSR Series) Seeslice Terminal 
27 3 75 20 15 4 8 3.5 | 589-1000-ND 2.28 1.95 1.47 | ESHSR-0003C0-002R7 
27 5 60 20 15 4 10 5 589-1001-ND 2.73 2.34 1.76 | ESHSR-0005C0-002R7 Blank 
1 2.7 10 35 30 15 4 10 5 589-1002-ND 3.54 3.25 2.66 | ESHSR-0010C0-002R7 Terminal 
27. 25 20 25 15 4 16 7.5 | 589-1003-ND 5.70 5.23 4.28 | ESHSR-0025C0-002R7 
27 50 16 40 15 4 18 7.5 | 589-1004-ND 8.25 7.57 6.19 | ESHSR-0050C0-002R7 
2 PXG 100 10 45 6 22 2 10 589-1005-ND 15.30 14.03 11.48 | ESHSR-0100C0-002R7 
3 2.7 360 3.2 62 6 35 22.5 = 589-1014-ND 31.88 26.22 20.55 | ESHSR-0360C0-002R7 
4 5.4 1.5 150 23 17 9 — 8.8 | 589-1007-ND 5.22 4.79 3.92 | EMHSR-0001C5-005R4 
5.4 2.5 100 23 21 10.5 = 10.6 | 589-1008-ND 6.06 5.56 4.55 | EMHSR-0002C5-005R4 
Pseudocapacitors (PSHLR Series) 
2.3 20 40 30 15 4 10 5 589-1009-ND 5.70 5.23 4.28 | PSHLR-0020C0-002R3 4 
4 2.3 30 35 40 15 4 10 5 589-1010-ND 6.48 5.94 4.86 | PSHLR-0030C0-002R3 “E ce 
2.3 50 30 25 15 4 16 7.5 | 589-1011-ND 7.47 6.85 5.61 | PSHLR-0050C0-002R3 
2.3 120 20 40 15 4 18 7.5 | 589-1012-ND 12.57 11.53 9.43 | PSHLR-0120C0-002R3 Insulator recommended for 
2 2.3 220 15 45 6 22 2 10 589-1013-ND. 20.01 18.35 15.01 | PSHLR-0220C0-002R3 certain applications 


TAIYO YUDEN High Capacitance PAS Capacitors 


PAS (Polyacenic Semiconductor) which was originally developed by Shoei Electronics (now a Taiyo Yuden FEATURES: » High Capacitance: PAS can store a large number of ions into its amorphous structure 
owned company), is a kind of conductive polymer, synthesized through pyrolytic treatment of phenolic resin. (doping), which gives them much more capacitance than conventional electric double layer capacitors * Quick 
When PAS is employed for both positive and negative electrodes, it shows extremely high performance. Charge & Discharge: These capacitors can be charged and discharged quickly due to low internal resistance 
The capacitors are 1/2 ~ 1/3 smaller than conventional electric double layer capacitors and its low internal * High Reliability: It’s possible to charge/discharge the capacitors more than 100,000 times with less 


resistance enables quick charging and large current discharging. deterioration, compared to a secondary battery 
Nominal Internal Dimensions in mm 
WV | Capacitance | Resistance Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
Dc (F) (mo) D L d P Part No. il 10 100 Part No. 
Large Capacitance (LA Series) 
47 300 10.0 20.0 0.6 5.0 587-2017-ND 7.68 7.04 5.76 PAS1020LA2R3475 
23 10 200 12.5 20.0 0.6 5.0 587-2018-ND 12.81 11.75 9.61 PAS1220LA2R3106 
. 22 100 12.5 35.0 0.6 5.0 587-2019-ND 17.94 16.45 13.46 PAS1235LA2R3226 
56 70 18.0 40.0 0.8 8.0 587-2020-ND 25.65 23.52 19.24 PAS1840LA2R3566 
4.0 300 10.0 20.0 0.6 5.0 587-2021-ND 9.99 9.16 7.50 PAS1020LA3R0405 
3.0 9.0 200 12.5 20.0 0.6 5.0 587-2022-ND 16.68 15.29 12.51 PAS1220LA3R0905 
‘ 20 100 12.5 35.0 0.6 5.0 587-2023-ND 23.34 21.40 17.51 PAS1235LA3R0206 
50 70 18.0 40.0 0.8 8.0 587-2024-ND 33.33 30.56 25.00 PAS1840LA3R0506 
Low ESR (LR Series) 
23 1.0 70 8.0 15.0 0.6 3.5 587-2015-ND 8.97 8.23 6.73 PAS0815LR2R3105 
i 2.0 50 10.0 16.0 0.6 5.0 587-2016-ND 11.55 10.59 8.67 PAS1016LR2R3205 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1580 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PowerStor 
Aerogel Supercapacitors — A, B and P Series 


The PowerStor® Aerogel Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based on a novel type of 
carbon foam, known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are similar to ultracapacitors and electrochemical 
double layer capacitors (EDLCs) and gold capacitors with the added benefit of low ESR. Temperature range: 
-25°C ~ 70°C 

A Series: Features: ¢ Ultra low ESR »* Low leakage current »* Long cycle life * High usable capacity 
* 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: ¢ Pulse 
power * Hold-up power * DC/DC converters * Hybrid battery packs * Valve and solenoid actuation 

B Series: Features: * Higher energy density * Very low ESR * Low leakage currents * Long cycle life 
* 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: * Main 
power * Hybrid battery packs « Hold-up power * Pulse power 

P Series: Features: » Available in an ultra-low ESR version (PA), a low ESR but higher energy density 
version (PB) or Ultra Low ESR and high energy density (PM) * 5.0VDC working voltage Applications: PB 
Series: * Memory, microprocessor or RTC backup; PA and PM Series: * Pulse power * Hybrid battery packs 
* Hold-up power ° Valve and solenoid actuation 


Surface Mount Supercapacitors 
KS, KSL and KSR Series 


KS Series: Features: * Eco-friendly * Long life cycle * High-rated voltage Specifica- D 
tions: * Working Voltage: KS-2R8-334-R: 2.8V; KS-3R3-224-R: 3.3V * Capacitance 
Tolerance: -20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: KS-2R8-334-R: -25°C ~ 70°C; KS-3R3- 
224-R: -10°C ~ 60°C Applications: RTC back-up (MP3, PMP, MD Player) DSC Wireless and cellular phones 
¢ Pagers and PDAs » Solar watch and solar calculators 


KSL Series: Features: ¢ Eco-friendly * Compatible with lead free reflow solder (260°C peak) Specifications: 
* Working Voltage: 3.3V »* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 70°C Applications: * RTC back-up (MP3, PMP, MD Player) DSC Wireless and Cellular phones, 
pagers, PDAs, etc. * Solar watch and solar calculators 


KSR Series: Features: ¢ Eco-friendly Specifications: * Working Voltage: 3.3V * Capacitance Tolerance: 
-20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C Applications: * RTC back-up (MP3, PMP, 
MD Player) DSC Wireless and Cellular phones, pagers, PDAs, etc. * Solar watch and solar calculators 


Supercapacitors — KR Series 


Features: ¢ Wide range of high capacitance coin cell style products for use in memory and RTC back-up 
applications: computers, cameras, camcorders, telephones, printers, car stereos, CCTV, set top box and 
PDP » Vinyl sleeve protection Specifications: * Surge Voltage: 6.3V * Capacitance Tolerance: -20% ~ 
80% (20°C) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Working | Capaci- Internal 
Voltage tance Resis- [Dimensions — mm| Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) tance (Q) [ oD [| H | P| PartNo. 110 100 | PartNo. 

Fig. 1 - C Type 
10 75 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2806-ND 2.11 2.02 1.47 | KR-5R5C104-R 
22 75 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2807-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5C224-R 
55 33 50 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2808-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5C334-R 
‘ AT 50 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2809-ND 3.74 3.45 2.59 | KR-5R5C474-R 
1.0 30 21.5 | 7.5 | 5 | 283-2810-ND 4.23 4.03 2.93 | KR-5R5C105-R 
15 30 21.5 | 7.5 | 5 | 283-2811-ND 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5C155-R 

Fig. 2- V Type 
10 75 11.5 | 12.5] 5 | 283-2812-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5V104-R 
22 75 11.5 | 12.5} 5 | 283-2813-ND 2.11 2.02 1.47 | KR-5R5V224-R 
55 33 50 11.5 | 12.5} 5 | 283-2814-ND 2.11 2.02 1.47 | KR-5R5V334-R 
A7 50 11.5 | 12.5} 5 | 283-2815-ND 3.74. 3.57 2.59 | KR-5R5V474-R 
1.0 30 19 | 19.5) 5 | 283-2816-ND 4.23 3.90 2.93 | KR-5R5V105-R 
15 30 19 [19.5] 5 | 283-2817-ND 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5V155-R 

Fig. 3- H Type 
10 75 115.) 5 10 | 283-2818-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5H104-R 
22 75 11.5.) 5 10 | 283-2819-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5H224-R 
55 33 50 11.5} 5 10 | 283-2820-ND 2.11. 1.95 1.47 | KR-5R5H334-R 
" AT 50 11.5 | 5 10 | 283-2821-ND 3.74. 3.45 2.59 | KR-5R5H474-R 
1.0 30 19 | 65 | 20 | 283-2822-ND 4.23 3.90 2.93 | KR-5R5H105-R 
15 30 19 | 65 | 20 | 283-2823-ND 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5H155-R 


Capac- |Nominal Internal Dimensions — mm 
itance Series Res. d F | Digi-Key Price Each PowerStor 
(F) @1kHz(0) | D | L_ |(+0.02)|(#0.5)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — A Series 
AT 150 8.5 | 21.0) 50 3.5 |283-2771-ND 4.29 410 2.97 |A0820-2R5474-R 
1.0 .090 10.5 | 22.3} .60 5.0 |283-2772-ND 644 6.14 4.46 /A1020-2R5105-R 
1.5 .060 10.5) 31.5} .60 5.0 |283-2773-ND 858 819 5.94 /A1030-2R5155-R 
47 025 16.5 | 38.0} .80 7.5 |283-2774-ND 16.09 15.35 11.14 |A1635-2R5475-R 
Fig. 1 — B Series 
22 3.00 5.5 | 12.0) .50 2.0 |283-2775-ND 146 140 1.02 /B0510-2R5224-R 
1.0 400 8.5 | 13.5] 50 3.5 |283-2776-ND 244 233 1.69 /B0810-2R5105-R 
15 .300 10.5) 14.4} .60 5.0 |283-2779-ND 367 3.51 2.55 |B1010-2R5155-R 
2.2 .200 8.5 | 21.0) 50 3.5 |283-2777-ND 488 4.65 3.38 /B0820-2R5225-R 
3.3 150 10.5 | 22.3] .60 5.0_|283-2780-ND 6.11 5.83 4.23 |B1020-2R5335-R 
47 150 85] 31.0) 50 | 35 |283-2778-ND 650 620 4.50 |B0830-2R5475-R CanncialiNonimallintermal 
6.8 100 10.5| 31.5} .60 | 5.0 |283-2781-ND 7.31 6.98 5.07 |B1030-2R5685-R t Series Resist Digi-K Price Each Tape and Reel+ | Powerst 
to ‘060 =| 13.5) 284) 60 | 5.0 |283-2782-ND 858 819 594 |B1325-2R5106-R ‘F) | @ tkHz(0) | PartNo” (no ee 
22 040 16.5 | 38.0} .80 7.5 |283-2783-ND 17.06 16.28 11.82 /B1635-2R5226-R Fig. 1 — KS Series 
33 .030 18.5 | 38.0} .80 7.5 |283-2784-ND 23.17 22.11 16.05 |B1835-2R5336-R Ed 
0.33 100 283-2862-ND 2.11 2.02 147 | — — | KS-2R8-334-R 
50 025 18.5/ 42.0) .80 | 7.5 |283-2785-ND 29.02 27.69 20.10 |B1840-2R5506-R aes 500 BeataraiNn tes: 477. 490:| = =i eens oan 
100 020 18.5 | 60.0} .80 7.5 |283-2824-ND 37.70 35.96 26.10 /B1860-2R5107-R : Fig 2. KSL ‘Serlak: 
Canara Nomivalinlernal Dimeasions =a 0.07 100 283-2860-1-ND¢ 1.69 1.56 1.31 | 4,000 | 585.00/M_| KSL-3R3703E-R 
ri i LB = on : Fig. 3 — KSL Series 
itance Series Res. d P| Digi-Key Price Each PowerStor 
(F) | @tkHz(0) | a |B | c |(«0.02)/(20.5)| Part No. Alani omer 100) eaTiNs’ 0.07 100 LSEASEHNO - 2 7 1.31 [4,000 | 685.00/M | KSL-3R3703S-R 
7, Ig. — eries 
Fig. 2 — PA Series a 7 = — = 5 
202 300 8.5 |16.8)21.5] 0.5 | 11.8 | 283-2786-ND 7.31 6.98 5.07] PA-SROV224-R 0:20 eo AED, eal Was: Ar RSR-SRS204R 
AT .200 10.5 | 20.8 |21.5 | 0.6 5.3 | 283-2787-ND_ 9.26 8.84 _6.42| PA-SROV474-R t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Cut Tape 
Fig. 2 — PB Series 
10 10.0 5.5 |10.8)12.5] 0.5 7.3 | 283-2788-ND 3.58 3.41 2.48] PB-5SROV104-R ® 
AT 2.00 8.5 }16.8/12.5} 0.5 | 11.8 | 283-2790-ND 5.36 5.12 3.72) PB-5ROV474-R Y = 
1.0 1.00 8.5 |16.8]21.5| 0.5 | 11.8 | 283-2789-ND 8.29 7.91 5.74] PB-SROV105-R INA BestCap Ultra Low ESR 
Fig. 2 — PM Series rf A . . 
15 0.07 11.0)21.3) 23.0} 0.6 5.3 | 283-2857-ND 10.89 10.39 7.54] PM-5ROV155-R High Power Pulse Supercapacitor 
3.0 0.05 11.0/21.3|32.5| 0.6 5.3 | 283-2858-ND 14.46 13.80 10.02} PM-5ROV305-R 


Features: AVX’s BestCap technology provides excellent high power pulse characteristics based upon the 
combination of very high capacitance and ultra-low ESR, together with extremely low leakage current. Based 
on a unique patented aqueous chemistry and an innovative design, this series offers high capacitance, even 
with short pulse applications such as in GSM, GPRS, Edge, and PCS based systems. 

While BestCap technology offers more efficient energy savings in battery circuits than conventional 
supercapacitors, its low ESR results in a high current handling capability, making this an ideal solution for any 
portable or wireless device requiring high power availability. 

Specifications: * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% * Temperature Range: A Series: -20°C ~ 75°C; B 
Series: -20°C ~ 70°C 


Case Dimensions: Inches (mm) 
BL Ww L EL EW 
Case Size | +1.0 (0.040)/-0 | +1.0(0.040)/-0 | +1.0(0.040) | +0.5 (0.020) | +0.2(0.008) 
Bz01 1.102 (28) 0.669 (17) | 1.524 (38.7)| 0.197 (5.0) | 0.177 (4.5) 
BZ05 0.787 (20) 0.591 (15) 1.024 (26) | 0.138 (3.5) | 0.098 (2.5) 


Case Dimensions: Inches (mm) 
BL 
Case Size | +1.0 (0.040)/-0 
Bz02 1.890 (48) 
BZ12 1.890 (48) 


L 
+1.0(0.040) 
2.047 (52) 
2.087 (53) 


W 
+1.0(0.040)/-0 
1.181 (30) 
1.224 (31) 


Capac-| Rated | Typ. ESR) Maximum 
itance | Voltage| @1kHz | Leakage | Dim. H| Digi-Key Price Each AVX 
Fig.) (F) (V) (mQ) |Current (yA) | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 


050 | 36 | 100 5 3.2 |478-3521-ND 15.05 12.90 10.75 | BZ013B503ZSB 
100 | 55 80 10 7.2 |478-3522-ND 19.25 1650 13.75 | BZ015A104ZSB 
1 | 022 | 120 | 350 5 7.6 |478-3523-ND 26.25 22.50 18.75 | BZ01CA223Z7SB 
015 | 55 | 250 5 2.7 |478-3645-ND 15.75 1350 11.25 | BZ055B153ZSB 
033 | 55 | 250 5 3.5 |478-3646-ND 18.20 15.60 13.00 | BZ055A333ZSB 
2| 40 | 55 35 40 6.9 |478-3524-ND 53.90 46.20 38.50 | BZ025A4047LB 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 
SG Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Nominal Capacitance Range: 0.022F ~ 1.0F (20°C) 
* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 
Temperature Characteristics: 

* Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C 
Current at 70°C: <4 times at 20°C 

Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) 

* Capacitance Change: +30% of initial measured value ¢ Internal Resistance: <4 times of initial specified 
value ¢ Inflow Current: <2 times of initial specified value 


¢ Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C » Inflow 


Vertical Horizontal 


EN Series Gold Capacitors Surface Mount RoHS 


Electric Double Layer Capacitors 


commuiant 
aed ® 

7 Digi@Reel” | 
Features: * Surface mount » Longer life than a secondary battery * Lead free 
stainless steel terminals 
Applications: * Audio/Video equipment * Robotics * Computers * Home appliance Office equipment 
Specifications: * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C » Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% * Reflow Solder: 
Terminal Types A, B, J1 and RL: 240°C 30 seconds maximum; Terminal Types AK, J2 and RK: 250°C 5 seconds maximum 
Endurance: (After 500 hours with rated voltage of 3.3VDC applied at 60°C) 
Current: 300uA or less (at 30 minutes) »* Capacitance Change: +30% of initial measured value « Internal Resistance: 
4kQ or less 


Type A/AK 


1.65 


—S5Ee 12.5 
Side View Max. 


ma Side View 


4 
Tis 


Top View 


1.9 Max. {Top View 


0.57 
Type J1/J2 Type RL/RK 


1.8 Max. 


420-+/ s)40.2 
Nominal Internal 
wv Capacitance | Resistance | Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F) (1kHz) | Part No. il 10 100 1,000} Part No. 
Vertical 
0.47 30 P6974-ND 465 3.71 2.91 1.86 | EEC-SSR5V474 
5.5 1.0 30 P6975-ND 482 3.84 3.01 1.93 | EEC-S5R5V105 
1.5 30 P11343-ND 5.55 442 3.46 2.22| EEC-S5R5V155 
Horizontal 
0.47 30 P6980-ND 465 3.71 2.91 1.86 | EEC-S5R5H474 
55 1.0 30 P6981-ND 482 3.84 3.01 1.93 | EEC-SSR5H105 
1.5 30 P11342-ND 5.55 442 3.46 2.22| EEC-SSR5H155 


SD Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 


Features: 

* 30% smaller than the SG series »* Terminal solderability 95% » Longer life than a secondary battery * Best 
choice for pA range IC memory back-up 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 

Temperature Characteristics: 

* Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C * Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C 

Endurance: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) 

* Capacitance Change: +30% of initial measured value * Internal Resistance: <4 times the initial specified value 


Vertical Horizontal 


+ 
| 
Nominal | _ Internal Dim. A 
wv Cap. Resistance | mm_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F) Q(1kHz) | (Max.) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Vertical 
0.022 <150 _— P10789-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223V 
0.047 <120 = P10790-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473V 
5.5 0.10 <75 _ P10791-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104V 
0.22 <75 = P10792-ND 2.06 1.37 1.08 .69 | EEC-SOHD224V 
0.33 <75 _— P11065-ND 185 142 1.11 .71 | EEC-SOHD334V 
Horizontal 
0.022 <150 5.5 P10785-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223H 
0.047 <120 5.5 P10786-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473H 
5.5 0.10 <75 5.5 P10787-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104H 
0.22 <75 6.0 P10788-ND 2.06 1.37 1.08 .69 | EEC-SOHD224H 
0.33 <75 6.5 P11064-ND 185 142 1.11 -71_| EEC-SOHD334H 


NEW! 


Features: Endurance: 85°C 2000h * Can be discharged mA current 
Applications: * GAS, Water, watt-hour meter (LCD indicate, valve) * Server 
Specifications: * Category Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 


High and Low Temperature Stability: Upper (85°C) and Lower (-25°C) Category Temperature: * Capacitance Change: +30% of initial mea- 


sured value at 20°C * Internal Resistance: <4 times of initial specified value 


Endurance: (After 2,000 hours application of maximum operating voltage at 85°C the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance 
Change: +30% of initial measured value at 20°C « Internal Resistance: RF Series: 3.6VDC: <300, 5.5VDC: <400; RG Series: 3.6VDC: <400 
Shelf Life: (After 2,000 hours storage at 85°C without load the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: +30% of 


initial measured value at 20°C * Internal Resistance: RF Series: 3.6VDC: <300, 5.5VDC: <400; RG Series: 3.6VDC: <400 


RF/RG Series Electric Double Layer Gold Capacitors - stacked Coin Type 


I 


Side View 
Nom.| Internal | Cur- | Term- Cut Tape T&Rt 

WV | Cap. | Resist. | rent | inal | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 

DC |) (F) | Max. | pA | Type | Part No. al 10 100 2,000 Part No. 
A | P11067CT-ND 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204A 
AK | P14162CT-ND NEW! 2.08 1.79 1.40 891.00/M | EEC-ENOF204AK 
B | P11068CT-ND 2.19 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204B 

3.3] 0.2 | 200 | 150} J1 | P11070CT-ND 2.50 2.14 1.68 | 1070.00/M | EEC-ENOF204W1 
J2__| P14163CT-ND NEW! 2.08 1.79 1.40 891.00/M_| EEC-ENOF204J2 
RL | P11069CT-ND 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204RL 
RK_ | P14164CT-ND NEW! 2.08 1.79 1.40 891.00/M_ | EEC-ENOF204RK 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


EP Series Gold Capacitors Surface Mount 
Electric Double Layer Capacit = 
ectric Double Layer Capacitors DigiDReel” 


Features: 

* Re-flow soldering method available (260°C) * Miniature size 
Applications: 

* Mobile Phones * PDAs « Digital Cameras 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 

Endurance: 

FEC-EPOE333A: (After 500 hours application of 2.6VDC at 60°C the 
capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
+30% of initial measured value * Internal Resistance: 2kQ or less 
FEC-EPOF333A: (After 250 hours application of 3.3VDC at 60°C the 
capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
+30% of initial measured value * Internal Resistance: 4kQ or less 
Shelf Life: (After 500 hours storage at 60°C without load, the 
capacitor shall meet the following limits) 

* Capacitance Change: +30% of initial measured value « Internal 
Resistance: 1kQ or less 

Moisture Resistance: After 500 hours storage at 40°C, 90 to 95% 
R.H., the capacitor shall meet the specified limits for shelf life. 


Nom. |Internal|Cur-| Cap. Cut Tape Tape & Reelt 
WV | Cap. | Resist. |rent) Range | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
pc | (F) |QMax.| wA| (F) | PartNo. 1 10 100 4,000 ‘| Part No. 
2.6 | 0.033) 350 5 Dee P13498CT-ND 2.83 2.15 1.62] 1034.00/M |EEC-EPOE333A 
3.3 | 0.033) 350 5 ea P14151CT-ND NEW! 3.10 2.35 1.78) 1133.00/M | EEC-EPOF333A 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RF Series RG Series 


H Terminal 


019.0. 


6.0 
10 +e f35 


Capac-| Internal Discharge | Operating 
itance | Resistance Current Voltage Digi-Key Price Each Panasonic SI +h ot 
Series | (F) | QatikHz |Case| (mA) (vDC) | Part No. 1 10 100 | Part No. Hadas 4o9 ese 
RE 0.68 <20 B <25 3.6 P14153-ND 9.26 7.42 5.81 | EEC-RFOV684 53 
, = <20 5.5 P14152-ND 926 7.42 5.81 | EEC-RFOH684 meee 
P14154-ND 6.45 Sle, 4.05 | EEC-RGOV105H 
RG a ad A oa 38 | ptaiss-np 645 5.17 _ 4.05 | EEC-RGOV105V 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
HZ Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 60°C » Terminal Polarity: (—) Negative 
Note: Taking into consideration the possibility of 
an imbalance in the voltages across the capacitors, 
make sure that the voltage applied to each capacitor 
will not exceed the maximum operating voltage. 


Nominal | Internal 
wy Cap. Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc | (F) |Q(tkHz)| oD L od  P | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
3.3 0.3 8.0 20 0.6 3.5 | P13762-ND 2.98 2.34 1.50 | EEC-HZ0E335 
25 47 0.3 10 20 0.6 5.0 | P13763-ND 3.11 2.44 1.56 | EEC-HZ0E475 
10.0 0.2 10 30 06 5.0 | P13764-ND 4.04 3.17 2.02 | EEC-HZ0E106 


HW Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 70°C (reflects capacitance range 1.0 ~ 22); 
-25°C ~ 60°C (reflects capacitance range 30 ~ 50) 
* Terminal Polarity: (—) Negative 

Warning: If the voltage balance breaks down, an 
over voltage condition could result. To prevent this 
from occurring, add a voltage dividing resistor in 
parallel with each capacitor, allowing for the capaci- 
tor’s leakage current. 


@D+0.5 max. 


L+2 max. 


Nominal | Internal 
wy Cap. Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc | (F) | Q(tkHz)| 5D L od  P | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
3.3 <0.3 12.5 23 0.8 5.0 | P11347-ND 3.03 2.38 = 1.52 | EEC-HW0D335 
47 <0.3 125 23 0.8 5.0 | P11344-ND 3.12 2.45 1.57 | EEC-HW0D475 
23 10.0 <0.2 12.5 35 0.8 5.0 | P11345-ND 4.04 3.17 2.03 | EEC-HWOD106 
: 22.0 <0.1 18.0 35 08 7.5 | P11346-ND 6.95 5.45 3.48 | EEC-HW0D226 
30.0 <0.1 18.0 35 08 7.5 | P11348-ND 8.05 6.31 4.03 | EEC-HWOD306 
50.0 <0.1 18.0 40 08 7.5 | P11066-ND 8.79 6.89 4.40 | EEC-HWOD506 
21 70.0 <0 18.0 50 08 7.5 | P11349-ND 14.81 11.61 7.41 | EEC-HWO0D706 
AL Series Gold Capacitors RoHS 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Working Voltage: 2.5VDC »* Nominal Capacitance 
Range: 0.22F ~ 10F (20°C) » Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% Temperature Characteristics: » Capacitance Change 
-25°C ~ 70°C: 430% at 20°C + Internal Resistance -40°C: <3 times at 20°C * Inflow Current at 70°C: <3 times at 20°C 
Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 2.5VDC applied at 70°C) » Capacitance Change: +30% 
of initial measured value * Internal Resistance: <2 times of initial specified value * Inflow Current: <2 times of initial 
specified value Shelf Life: After 1000 hours storage at 70°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for 
“Endurance” Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High Temperature Loading” after 500 hours 
exposure at 55°C (90% to 95% R.H.) with 2.5VDC applied 


Sleeve 


@d+0.05 


@D+0.5 max. L+2 max. = 


Inflow | Internal 
WV} Cap.) Current+| Resistance | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC] (F) | (mA) | Q(1kHz) | BD L Od P | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 | P6963-ND 415 3.21 2.52) EEC-AOEL105 
25 3.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 | P6966-ND 5.22 4.04 3.17] EEC-AOEL335 
“| 47 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 | P6967-ND 6.11 4.73 3.71) EEC-AOEL475 
10 0.60 01 18.0 35 0.8 7.5 | P6969-ND 8.71 7.43 5.82] EEC-AOEL106 


* Inflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several 
uA level after approximately 10 hours application of rated working voltage. 


XH-H Series Capacitors 


XH-H Series capacitors feature high capacity, low impedance and long term reliability. They are most suitable 
for clock and memory backup in various electric equipment due to their wide operating voltage. Features: 
* Pb-free reflowable * Superior heat resistance (260°C peak) allows reflow soldering by Pb-free solder » High 
rated voltage * High capacity * Low impedance * Quick charge/discharge performance »* Long cycle life 
* Simple charging circuit (constant-voltage charging) Operating Temperature: -20°C ~ 60°C Applications: 
Power supply back up use for cellular phones, wireless phones, PHS, PDA, and MD players 


F Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 


Features: * Endurance: 85°C 1000 hours 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Maximum Operating Voltage: 5.5VDC »* Nominal Capac- 
itance Range: 0.047 ~ 1.0F 

Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% of initial measured value at 20°C (-25° ~ 85°C) * Internal 
Resistance: - 25°C: Less than 5 times of initial measured value at 20°C 

Endurance: (After 1000 hours of 5.5VDC at 85°C, the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
+30% of initial measured value * Internal Resistance: Less than 4 times of initial specified value 

Shelf Life: After 1000 hours storage at 85°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance” 
Moisture Resistance: After 500 hours storage at 55°C (90% to 95% R.H.), the capacitor shall meet the specified limits 
for “Endurance” 


Internal Dim. 
WV) Cap. | Capacitance |Current| Resist. |Case] (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC) (F) Range (F) HA |Q(1kHz)|Code| 5D L |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
0.047 | 0.0376 ~ 0.0846} 70 120 A |13.5 9.5)P12914-ND 348 2.79 2.18 | EEC-F5R5H473 
0.10 | 0.080~0.180 | 100 100 A |13.5 9.5)P12912-ND 359 2.87 2.25 | EEC-F5R5H104 
5.5 | 0.47 | 0.376 ~ 0.846 | 215 75 B |21.5 9.5|P12915-ND 8.44 6.76 5.30 | EEC-F5R5H474 
0.68 | 0.476 ~ 1.224 | 315 50 B |21.5 9.5|P12916-ND 8.72 6.98 5.47 | EEC-F5R5H684 
1.00 | 0.80 ~ 1.80 315 50 B |21.5 9.5|P12913-ND 8.99 7.20 5.64 | EEC-F5R5H105 


NF Series Gold Capacitors 

Wet Type Electric Double Layer Capacitors 
Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode and miniaturization technology meeting the trend of 
compactness. Suitable for a memory back-up for CMOS type RAM in microcomputers. 


Features: * A long period memory back-up is available by excellent self-discharging characteristics * Low profile design 
is 9.5mm maximum in height and has a standardized 5mm terminal spacing * Superior to primary or secondary batteries 
in operating temperature range, charge/discharge characteristics, long time reliability and performance stability 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Surge Voltage: 6.3VDC * Capacitance Tolerance: -20% 
~ 80% 

Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% at 20°C «Internal Resistance -25°C: Less than 5 times at 
20°C * Leakage Current at 70°C: Less than 4 times at 20°C 


Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) » Capacitance Change: +30% 
« Internal Resistance: Less than 4 times * Leakage Current: Less than 2 times 


Inflow | Internal Dim. 
WV |Cap.| Capacitance | Current | Resist. (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (F) | Range (F) |(30min.)| 0 (1kHz)| L oD | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.1 | 0.08~0.18 | 100pA 75 7.5 13.5} P6952-ND 2.33 1.66 = 1.30 | EEC-F5R5U104 
55 0.47 | 0.376 ~ 0.846} 216A 30 8.0 21.5] P6954-ND 5.41 4.07 3.19 | EEC-F5R5U474 
“} 1.0] 0.8~1.8 315pA 30 8.0 21.5) P6955-ND 5.41 4.07 3.19 | EEC-F5R5U105 
15] 12~2.7 385 30 8.0 21.5] P11063-ND 6.63 4.82 3.77 | EEC-F5R5U155 


Dimensions in mm 


NEW! 
45° 


1.2 
6 


10) 


+ 0.7 solder 
=a plate area 


Electrical Characteristics Cut Tape 
Nominal Voltage Electrostatic Capacity Internal Impedance Weight Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Seiko Instruments 
Fig. (Vv) (F) (Q) (g) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 728-1037-1-ND 2.38 2.04 1.60 | 728-1037-2-ND 3,600 | 1020.00/M | XH414H-II06E 
2 3.0 0.07 70 0.07 728-1038-1-ND 2.24 1.92 1.51 | 728-1038-2-ND 4,000 960.00/M | XH414H-IVO1E 
3 728-1039-1-ND 2.38 2.04 1.60 | 728-1039-2-ND 3,600 | 1020.00/M |_XH414H-IVO2E 
1 0.08 400 0.06 728-1049-1-ND NEW! 2.38 2.04 1.60 | 728-1049-2-ND NEW!| 3,600 | 1020.00/M| XH414HG-IIO6E 
3 3.3 : ‘ 728-1050-1-ND NEW! 2.24 1.92 1.51 | 728-1050-2-ND NEW!| 4,000 960.00/M | XH414HG-IVO1E 
4 0.02 300 0.04 728-1051-1-ND NEW! 2.94 2.52 1.98 | 728-1051-2-ND NEW!| 4,000 | 1260.00/M | XH311HG-IVO7E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ELNA, Electric Double Layer 


america inc] Capacitors 
DB/DBJ/DBN Series — 5.5VDC 


Features: 

* Small-sized 

* Large capacity 

¢ Excellent voltage holding 


DS/DSK Series 


Features: 

* Reflow soldering method available 

* Highly reliable 

* Safe 

¢ Pollution free 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 


‘ Rated Internal Tape and Reel 
+ Wider temperature range than battery WV | Capaci- | Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing* | ELNA 
* Ideal for backing up of CMOS, Microcomputers and RAM DC | tance(F) | @ 1KHz (9) | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
Specifications: DS Series 
* Operating Temperature Range: 2.5 | 0.22 200 604-1019-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M_| DS-2R5H224U-HL 
-25°C ~ 70°C (DB/DBN Series) -10°C ~ 85°C (DBJ DSK Series 
Series) 3.3] 0.22 200 604-1020-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M | DSK-3R3H224U-HL 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Rated | Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) | D L | @1KHz(Q) | PartNo. 1 10 100 | Part No. DxX/DXJ Series = 5.5VDC 
DB Series DX Series Features: * Smaller and lighter than DB Series DXJ Series Features: * High temperature type * 5mm tall 
047 113.5 7.5 120 604-1000-ND 2.48 1.98 1.56 | DB-5R5D473T * Miniaturized but can encase up to 0.33F in 11.5 x 5mm max. thin profile (H-Shaped) * Miniaturized but can encase 
10 13.5 75 75 604-1001-ND 2.48 1.98 1.56 | DB-5R5D104T case Specifications: * Operating Temperature Range: upto 0.33Fin11.5x 5mm case Specifications: * Operating 
22 |135 75 5 604-1004-ND 248 1.98 1.56 | DB-SR5D224T 25°C ~ 70°C Temperature Range: -10°C ~ 85°C 
.33 13.5 TS. 75 604-1005-ND 2.48 1.98 1.56 | DB-5R5D334T Fig. 1 
AT 21.5 8.0 30 604-1002-ND 4.16 3.33 2.61 | DB-5R5D474T = 
1.0 21.5 8.0 30 604-1003-ND 4.16 3.33 2.61 | DB-5R5D105T FL 
DBJ Seri tt 
eries e @ { 5.0 
047 13.5 75 200 604-1071-ND 2.63 2.10 1.65 | DBJ-5R5D473T 110.0 op 
10 13.5 75 150 604-1072-ND 2.63 2.10 1.65 | DBJ-5R5D104T a 
22 13.5 5. 150 604-1073-ND 2.63 2.10 1.65 | DBJ-5R5D224T + 
.33 13.5 75 150 604-1074-ND 2.63 2.10 1.65 | DBJ-5R5D334T tL 
DBN Series : 
10 13.5 7.5 75 604-1070-ND 2.59 2.07 1.63 | DBN-5R5D104T 
Rated | Dimensions | Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
z Fig. |tance(F) | D L_ | @ 1KHz (Q) | Part No. 1 10 100 Part No. 
DC/DCK Series Fig. 1 DX Series 
F 047 11.5 5.0 120 604-1021-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H473U 
Features: 1 10 11.5 5.0 75 604-1022-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H104U 
+ Small sized snsCu 22 «411.5 50 75 604-1023-ND 214 471-134. | DX-5R5H224U 
. e Plated 33 11.5 5.0 75 604-1024-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H334U 
paige capecily PP 047 11.5 124] 120 | 604-1025-ND 221 1.77 1.39 | DX-SRSL473T 
Specifications: 2.0! 9 10 11.5 12.4 75 604-1026-ND 2.10 1.68 1.32 | DX-5R5L104T 
bss atina ar fides: ena: 22 |115 124) 75 | 604-1027-ND 221 1.77 1.39 | DX-SR5L224T 
“35°C 70°C (DC Series) - 16°C 33 [115 124| 75 | 604-1028-ND 210 1.68 1.32 | DX-SR5L334T 
~ 60°C (DCK Series) 047115 130] 120 | 604-1029-ND 2141.11.34 | DX-SR5V473U 
10 11.5 13.0 75 604-1030-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5V104U 
pace | Ree 3 | 22 |115 130] 75 — | 604-1031-ND 214 1.71 1.34 | DX-SREV22qU 
omy || ae || Gees TH Aires len 33° «(| 115 130] 75 — | 604-1032-ND 214 171 1.34 | DX-SREVa34U 
Fig.| 0c | tance(F) | @4KHz(0) | Part No. 9 am lean: 10 |190 205 | 30 [60410330 3.94 3.15 2.47_| DX-SREVIOSU 
ores A a a rT 
1] 25] 022 100 DOS DostIe add 1.95 1.88.) DO-2RSEZ2AU-E “10/415 50) 150 | 604-1080-ND 236 189 1.49 | DXJ-5R5H104U 
0.20 100 604-1076-ND 2.61 2.09 1.64 | DC-2R5E2047614-E ‘ 22 411.5 5.0 150 | 604-1081-ND 2.36 1.89 1.49: | DXJ-SR5H224U 
2 2.5 0.20 100 604-1075-ND 2.61 2.09 1.64 | DC-2R5D204T614 33 11.5 5.0 150 604-1082-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5H334U 
DCK Serles 047} 11.5124} 200] 604-1083-ND 2441.95 1.53 | DXJ-5ROL473T 
10 11.5 12.4 150 604-1084-ND 2.44 1.95 1.53 | DXJ-5R5L104T 
1} a3] 22 200 Robo ne 2.44 1.95 1.53.) DCK-BRSER2AU- 2 |’ | 115 124] 150 — | 6o4-1085-ND 244 1.95 1.53 | DXJ-SR5L224T 
0.20 200 604-1078-ND 2.61 2.09 1.64 | DCK-3R3E2047614-E 33 | 11.5 12.4 | 150 | 604-1086-ND. 2.44 1.95 1.53_|_DXJ-5R5L334T 
2 3.3 0.20 200 604-1077-ND 2.61 2.09 1.64 | DCK-3R3D2047614 047 11.5 13.0 200 604-1087-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V473U 
3 10 11.5 13.0 150 604-1088-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V104U 
22 11.5 13.0 150 604-1089-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V224U 
33 11.5 13.0 150 604-1090-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V334U 


DH Series — 5.5VDC 


Features: 

* High temperature tolerant 

* Highly reliable 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


DZ/DZN Series — 2.5VDC 


Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current discharge * Unlimited number 
of charges and discharges Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) D L @ 1KHz (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
047 135 9.5 300 604-1008-ND 2.85 2.28 1.79 | DH-5R5D473T 
10 135 95 200 604-1009-ND 2.85 2.28 1.79 | DH-5R5D104T 
22 135 95 120 604-1010-ND 2.85 2.28 1.79 | DH-5R5D224T 
AT 215 95 50 604-1011-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D474T 
68 215 95 50 604-1012-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D684T ea Dunepaaiee fuall oe meee a 
i a .! apaci- mm, esistance igi-Ke' rice Eaci 
1.0 215 95 30 604-1013-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D105T fa Ta 0 ee eae Beee A pate cae an IES 
DZ Series 
. 10 | 80 220 35 1.0 | 604-1034-ND 3.19 255 2.00] DZ-2R5D105T 
DK Series — 6.3VDC 33 |125 23.0 5.0 0.3 | 604-1035-ND 413 3.30 2.59] DZ-2R5D335T 
Features: 1 47 |125 315 5.0 0.2 — | 604-1036-ND 5.06 4.05 3.18] DZ-2R5D475T 
+ High voltage tolerance (6.3V guaranteed) 10 | 18.0 35.0 7.5 0.2 — | 604-1037-ND 10.31 8.25 6.47| DZ-2R5D106T 
* Highly reliable « Ideal for backing up Li-battery back equipment 20 18.0 40.0 7.5 0.2 604-1038-ND 12.11 9.69 7.60 | DZ-2R5D206T 
Specifications: 50 [25.0 40.0 — | 0.08 | 604-1039-ND 23.40 18.33 11.70] DZ-2R5D506T 
+ Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C » | 100 | 35.0 50.0 — ] 0.08 | 604-1040-ND 31.66 23.92 19.70) DZ-2R5D107T 
200 | 35.0 50.0 — | 0.08 | 604-1041-ND 45.32 34.24 28.20] DZ-2R5D207S57T 
Rated | Dimensions | Internal 300 | 35.0 50.0 — | 0.08 _| 604-1091-ND 74.16 59.33 51.92 | DZ-2R5D307S57T 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA DZN Series 
Lance (W/o KHHz/( OQ) RartiN i 0 HOO EartiNG: 33 1125 230 50] 02 |604-1043-ND 428 342 2.68] DZN-2R5D335T 
047 | 135 95} — 300 604-1014-ND 3.19 2.55 2.00 | DK-6R38D473T , | 47 | 125 315 50} 0.10 | 604-1044-ND 5.36 4.29 3.37| DZN-2R5D475T 
10 | 135 9.5 200 604-1015-ND 3.19 2.55 2.00 | DK-6R3D104T 10 |18.0 35.0 7.5 | 0.10 | 604-1045-ND 1110 8.88 6.96] DZN-2R5D106T 
Ar | 215 95 50 604-1016-ND 6.15 4.92 3.86 | DK-6R3D474T 20 [18.0 40.0 7.5 | 0.10 | 604-1046-ND 15.60 12.48 — 9.78| DZN-2R5D206T 
68 [215 95 50 604-1017-ND 6.15 4.92 3.86 | DK-6R3D684T 9 50 [25.0 40.0 — | 0.03 |604-1047-ND 24.27 19.02 12.14] DZN-2R5D506T 
10 [215 95 30 604-1018-ND 6.15 4.92 3.86 | DK-6R3D105T 100 | 35.0 50.0 — | 0.03 | 604-1048-ND 40.05 30.26 24.92) DZN-2R5D107T 
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|cDE, connett DCMC Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 


DUBILIER 


85°C High Capacitance Computer Grade 


The DCMC series capacitor is the best 
choice for high-capacitance, power supply 
filters and energy storage applications such 
as welding equipment, UPS systems and 
computer hold-up power. The extended 
cathode foil of the DCMC assures cool 
operation with heatflow from the capacitor 
element to the can. 


Specifications:* Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Life Test: 4,000 hours at 
85°C and rated voltage (ACapacitance 
+20%, ESR 200% of limit, DCL 100% of 
limit) * Shelf Life: 500 hours @ 85°C. 


a | 


L 


| 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions 

wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 

Dc (uF) 120Hz (mQ) 120Hz (A) D B Ss Part No. i 10 50 100 Part No. 

50 38000 16.3 11.9 2.000 3.125 0.875 338-1220-ND 41.59 35.03 32.84 30.65 DCMC383U050BB2B 
30000 15.6 12.1 2.000 4.125 0.875 338-1221-ND 45.89 38.64 36.23 33.81 DCMC303U075BC2B 

75 46000 12.0 15.8 2.000 5.625 0.875 338-1222-ND 61.60 51.88 48.63 45.39 DCMC463U075BF2B 
74000 12.9 17.0 3.000 4.125 1.250 338-1223-ND 91.35 76.93 72.12 67.32 DCMC743U075DC2B 

200 4300 46.1 7A 2.000 3.125 0.875 338-1224-ND 45.60 38.40 36.00 33.60 DCMC432T200BB2B 
6900 28.5 9.7 2.000 4.125 0.875 338-1225-ND 62.55 52.68 49.38 46.09 DCMC692T200BC2B 
1000 137.0 4.3 2.000 3.125 0.875 338-1226-ND 4782 40.28 37.76 35.24 DCMC102T450BB2B 
1500 89.5 5.3 2.000 4.125 0.875 338-1227-ND 52.44 44.16 41.40 38.64 DCMC152T450BC2B 
1800 76.0 6.4 2.000 4.625 0.875 338-1228-ND 72.35 60.93 57.12 53.32 DCMC182T450BD2B 
2200 58.6 TM 2.000 5.625 0.875 338-1229-ND 84.76 71.38 66.92 62.46 DCMC222T450BF2B 

450 2200 68.2 6.9 2.500 4.125 1.125 338-1230-ND 71.31 60.05 56.30 52.55 DCMC222T450CC2B 
2400 54.7 77 2.500 4.125 1.125 338-1231-ND 85.50 72.00 6750 63.00 DCMC242T450CC2B 
3300 40.4 9.2 2.500 5.125 1.125 338-1232-ND 108.66 91.08 84.80 81.66 DCMC332T450CE2B 
4700 32.5 12.0 3.000 5.125 1.250 338-1233-ND 95.15 79.75 74.25 71.50 DCMC472T450DE2B 
5600 28.8 13.3 3.000 5.625 1.250 338-1234-ND 120.77 101.23 94.25 90.76 DCMC562T450DF2B 
8200 19.0 17.9 3.000 8.625 1.250 338-1236-ND 156.53 131.20 122.15 11763 DCMC822T450DG2B 


CGS Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 


85°C Computer Grade 


Features: 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
High CV Product, suitable for use wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Price Each Cornell Dubilier 
in| most demanding applications DC (uF) | 120Hz (mQ) 120Hz (A) D IE s 1 10 50 100 Part No. 
requiring high current filtering or en- 40 9000 19.0 8.2 1.375 4.125 0.500 338-1238-ND 19.46 16.55 14.60 13.63 | CGS902U040R4C 
ergy storage. 9600 18.0 10.3 2.000 4.125 0.875 338-1239-ND 26.08 22.17 19.56 18.26 | CGS962U050V4C 
Specifications: 18000 34.0 6.8 2.000 3.125 0.875 | 338-1240-ND 25.18 21.41 18.89 1763 | CGS183U050V3C 
*Operatin Temperature: -40°C 50 20000 21.0 9.5 2.000 4.125 0.875 338-1241-ND 26.37 22.42 19.78 18.47 | CGS203U050V4C 
Ps g Pp 31000 28.0 9.6 2.500 4.125 1.125 338-1242-ND 36.04 30.64 27.03 25.23 | CGS313U050W4C 
~ 85°C 56000 5.0 23.1 3.000 3.625 1.250 338-1243-ND 54.93 46.70 41.20 38.46 | CGS563U050X3L 
D ae ar 75 10000 41.0 6.2 2.000 3.125 0.875 338-1244-ND 24.59 20.91 18.45 1722 | CGS103U075V3C 
| | | 100 15000 51.0 7.9 3.000 4.125 1.250 338-1245-ND 72.16 61.34 54.13 50.52 | CGS153U100X4C 
250 1200 80.0 44 2.000 3.125 0.875 338-1246-ND 24.26 20.63 18.20 16.99 | CGS122T250V3C 
L 350 3300 44.0 9.5 3.000 5.625 1.250 338-1247-ND 73.50 62.48 55.13 51.45 | CGS332T350X5L 
| 450 210 332.0 1.9 1.375 4.125 0.500 338-1248-ND 19.29 16.40 14.47 13.51 | CGS211T450R4C 
2400 38.0 10.3 3.000 5.625 1.250 338-1250-ND 88.08 74.87 66.06 61.66 | CGS242T450X5L 
500C Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS 
95°C Long Life Computer Grade 


Type 500C capacitors are designed for mainframe computers and other long-life UPS 
and power supply filter applications. They deliver nearly as much capacitance as the 
DCMC capacitance, but with two times the life expectancy. They are an excellent 
choice for high ripple applications. The extended cathode foil of the 500C assures cool 


operation with heat flow from the capacitor element to the can. 
Features: * Long life 
¢ Thermal-Pak™ extended cathode construction. 

Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 95°C 


* High capacitance 


* For Power supply and UPS systems 


nie 
ul 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Dc (uF) 120Hz (mQ) 120Hz (A) D L s Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12000 49.1 5.1 1.375 2.125 0.500 338-1251-ND 1744 14.83 13.08 12.21 500C123T025AA2B 
25 22000 41.2 7.0 2.000 2.125 0.875 338-1252-ND 24.70 21.00 18.53 1729 500C223T025BA2B 
47000 19.4 44,7 2.000 3.125 0.875 338-1253-ND 33.28 28.29 24.96 23.30 500C473T025BB2B 
68000 14.9 14.1 2.000 3.625 0.875 338-1254-ND 37.72 31.76 29.78 2779 500C683T025BJ2B 
40 6000 29.0 75 1.375 3.125 0.500 338-1255-ND 1748 14.86 13.11 12.24 500C602T040AB2B 
22000 30.0 9.4 2.000 3.125 0.875 338-1257-ND 31.34 26.64 23.51 21.94 500C223T040BB2B 
4100 35.1 6.9 1.375 3.125 0.500 338-1258-ND 1780 15.13 13.35 12.46 500C412T050AB2B 
6800 46.0 6.0 1.375 3.125 0.500 338-1259-ND 20.32 1728 15.24 14.23 500C682T050AB2B 
50 10000 32.8 79 1.375 4.125 0.500 338-1260-ND 23.54 20.01 1766 16.48 500C103T050AC2B 
15000 20.1 12.7 2.000 4.125 0.875 338-1261-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C153T050BC2B 
20000 16.5 14.1 2.000 4.125 0.875 338-1262-ND 37.16 31.59 2787 26.02 500C203T050BC2B 
2500 82.0 3.9 1.375 2.125 0.500 338-1263-ND 20.48 1741 15.36 14.34 500C252T100AA2B 
100 4000 57.6 5.9 2.000 2.125 0.875 338-1264-ND 28.72 24.42 21.54 20.11 500C402T100BA2B 
10000 22.9 11.3 2.000 3.625 0.875 338-1265-ND 43.34 36.50 34.22 31.94 500C103T100BJ2B 
18000 12.7 18.2 2.500 4.125 1.125 338-1266-ND 65.74 55.36 51.90 48.44 500C183T100CC2B 
550 99.0 45 1.375 4.125 0.500 338-1267-ND 20.04 17.04 15.03 14.03 500C551T250AC2B 
250 1200 100.0 4.4 2.000 2.125 0.875 338-1268-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C122T250BA2B 
6000 21.7 14.2 3.000 3.125 1.250 338-1269-ND 81.00 68.21 63.95 59.69 500C602T250DB2B 
10000 16.3 18.6 3.000 4.625 1.250 338-1270-ND 111.43 93.40 86.96 83.74 500C103T250DD2B 
350 1000 142.0 4.0 2.000 2.625 0.875 338-1271-ND 36.14 30.72 27.11 25.30 500C102T350BH2B 
5600 27.0 14.3 3.000 4.625 1.250 338-1272-ND 124.28 104.17 96.99 93.40 500C562T350DD2B 
450 306.0 2.9 2.000 3.125 0.875 338-1273-ND 33.26 28.28 24.95 23.29 500C451T450BB2B 
1000 141.0 4.6 2.000 3.625 0.875 338-1274-ND 48.58 40.92 38.36 35.80 500C102T450BJ2B 
1800 78.0 7.2 2.000 5.625 0.875 338-1275-ND 74.33 62.60 58.68 54.77 500C182T450BF2B 
450 1800 70.0 9.6 3.000 5.625 1.250 338-1276-ND 78.70 66.28 62.13 57.99 500C182T450DF2B 
2200 68.0 7.8 2.500 4.125 1.125 338-1277-ND 8763 73.80 69.18 64.57 500C222T450CC2B 
2400 61.0 9.9 3.000 5.125 1.250 338-1278-ND 88.33 74.04 68.94 66.38 500C242T450DE2B 
3100 48.0 10.4 2.500 5.625 1.125 338-1279-ND 106.00 88.85 82.72 79.66 500C312T450CF2B 
3600 23.0 17.6 3.000 4.625 1.250 338-1280-ND 122.09 102.33 95.27 91.75 500C362T450DD2B 
Dimension - Inches (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Fig. A Material | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
2.000 (50.80) Metal 338-1364-ND 2.04 1.36 1.18 1.11 | 125565-09 
| 2.500 (63.50) Metal 338-1365-ND 7.05 5.22 4.60 4.32 | 115058-14 
3.000 (76.20) Metal 338-1366-ND 7.50 5.40 4.80 4.50 | 125565-11 
2 3.500 (88.90) Plastic | 338-1367-ND 6.98 5.17 4.55 4.27 | 125309-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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- B43305 Series Aluminum 
B_~=Electrolytic Snap-In Capacitors ultra Compact 85°C 


EPCOS Features: + Extremely high CV product High ripple current capability 
Applications: * Switch-mode power supplies in industrial and entertainment electronics * Uninterruptible power supplies 


Case Size | Typical ESR Rated Ripple 
W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @85°C | Digi-Key Price Each Epcos 
Dc (uF) (mm) 100Hz (ma) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 
680 25 x 30 190 2.13 495-3496-ND 5.19 3.66 3.18 | B43305B2687M000 
200V 1,000 25 x 40 130 2.76 495-3494-ND 6.81 4.80 4.17 | B43305B2108M000 
1,500 30 x 40 85 3.44 495-3495-ND 7.72 5.44 4.72 | B43305B2158M000 
470 30 x 40 290 2.23 495-3497-ND 12.32 8.67 7.53 | B43305B9477M000 
400V 680 35 x 40 200 2.64 495-3498-ND 14.05 11.00 9.48 | B43305B9687M000 
1,000 35 x 50 140 3.38 495-3493-ND 19.97 15.64 13.47 | B43305A9108M000 
B43508 Series Al um in um E lect ro lyti Cc Features: + Extremely high CV product * High reliability * High ripple current capability 
= Applications: * Frequency converters »* Professional power supplies in industrial electronics and in data 
S n a p- | n Ca pac itors U ltra Compact 1 05°C processing equipment * Switch-mode power supplies in entertainment electronics 
Case Size | Typical ESR Rated Ripple 
W.V. Capacitance DxL @ 20°C Current @105°C | Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uF) (mm) 400Hz (mo) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 

680 25 x 35 170 1.68 495-3503-ND 6.35 4.48 3.89 | B43508B2687M000 
sony 1,000 30 x 35 120 1.95 495-3502-ND 9.51 6.70 _ 5.82 | B43508B2108M000 
470 30 x 40 260 1.70 495-3500-ND 13.78 10.79 9.29 | B43508A9477M000 
560 35 x 40 220 1.83 495-3504-ND 12.38 9.69 8.35 | B43508B9567M000 
any 680 30 x 55 180 2.20 495-3501-ND 18.51 14.49 12.48 | B4a508A9687Mo000 
1,000 35 x 55 120 2.64 495-3499-ND 27.15 21.25 18.30 | B43508A9108M000 


Features: * Good thermal characteristics and high ripple current capability * Compact design * Long useful life 
« Wide temperature range ¢ All-welded construction ensures reliable electrical contact 


B43560 Series Screw Terminal 


Al u m i n u m E lect ro lyti Cc Ca pac ito rs Applications: * Frequency converters » Professional power supplies 
3 és wie Specifications: * Useful life @ 105°C: >6,000 hours * Useful life @ 40°C: >250,000 hours » IEC Climatic 
High Reliability 1 05°C category: 40/105/56 
Case Size | Maximum ESR Rated Ripple 
W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @105°C | Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uF) (mm) 100Hz (mo) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 
350V 6,800 76.9 x 143.2 27 16.7 495-3505-ND 156.31 130.26 112.03 | B43560A4688M000 
400V 2,200 64.3 x 105.7 84 7.8 495-3508-ND 69.26 57.72 49.64 | B43560A9228M000 
4,700 76.9 x 168.7 40 14.7 495-3506-ND 178.46 148.72 127.90 | B43560A5478M000 
sony 8,200 91.0 x 221.0 23 22 495-3507-ND 320.74 267.28 229.87 | B43560A5828M000 


Features: * Long useful life * High reliability * Extremely good electrical characteristics 
and small dimensions All-welded construction ensures reliable electrical contact ¢ Self- 
extinguishing electrolyte 


B43564 Series Screw Terminal Aluminum 


Electrolytic Capacitors Applications: * Frequency converters * Professional power supplies * Uninterruptible 
power supplies 

. . ifications: * i °C: = 

High Ripple Current 85°C ee eee 
Case Size | Maximum ESR Rated Ripple 

W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @85°C | Digi-Key Price Each Epcos 

pc (uF) (mm) 1400Hz (mo) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | PartNo. 

160V 10,000 76.9 x 107.5 26 13 495-3511-ND 108.03 90.03 77.43 | B43564A1109M000 

250V 6,800 76.9 x 105.7 29 14.5 495-3512-ND 64.35 53.63 46.12 | B43564A2688M000 

350V 1,000 51.6 x 80.7 130 5.1 495-3513-ND 21.84 18.20 15.66 | B43564A4108M000 

450V 1,000 51.6 x 105.7 140 5.4 495-3514-ND 30.26 25.22 21.69 | B43564A5108M000 

500V 2,700 76.9 x 105.7 60 10.5 495-3515-ND 103.12 85.93 73.90 | B43564A6278M000 


Features: All welded construction ensures reliable electrical contact, high 
reliability and high ripple current capability. 


B43310 Series Screw Terminal Aluminum 


. . Applications: Uninterruptible power supplies, frequency converters. 
E lectrolyti Cc Ca pacito rs General Purpose 85°C Specifications: Load life @ 85°C: 2000 hours, climatic category: 25/85/56 
Max. ESR @ Rated Ripple 

W.V. | Capacitance | Case Size 20°C 120Hz Current @ 85°C Digi-Key Price Each Epcos 

Dc (uf) DxL(mm) (ma) 120Hz (A) Part No. 1 10 50 Part No. 
2,200 51.6 x 130 87 6.5 495-3653-ND 35.94 29.95 25.76 B43310A9228M000 
2,200 64.3 x 96 87 6.4 495-3654-ND 37.05 30.88 26.56 B43310C9228M000 
2,700 64.3 x 96 71 7A 495-3655-ND 42.84 35.70 30.71 B43310A9278M000 
3,300 64.3 x 115 58 8.5 495-3656-ND 47.88 39.90 34.32 B43310A9338M000 
3,900 64.3 x 130 49 9.7 495-3657-ND 56.70 47.25 40.64 B43310A9398M000 

400 4,700 76.9 x 115 4 10.7 495-3658-ND 67.23 56.03 48.19 B43310A9478M000 
5,600 76.9 x 130 34 12.2 495-3659-ND 77.49 64.58 55.54 B43310A9568M000 
6,800 76.9 x 155 28 14.6 495-3660-ND 88.05 73.38 63.11 B43310A9688M000 
8,200 91.0 x 157 23 16.8 495-3661-ND 112.71 93.93 80.78 B43310A9828M000 
10,000 91.0 x 157 19 18.5 495-3662-ND 144.00 120.00 103.20 B43310A9109M000 
12,000 91.0 x 196 16 22.4 495-3663-ND 165.39 137.83 118.53 B43310A9129M000 
15,000 91.0 x 220 13 26.2 495-3664-ND 202.47 168.73 145.11 B43310A9159M000 
1,800 51.6 x 130 102 6.0 495-3665-ND 36.24 30.20 25.98 B43310A5188M000 
2,200 64.3 x 96 83 6.5 495-3666-ND 42.93 35.78 30.77 B43310A5228M000 
2,700 64.3 x 115 68 7.8 495-3667-ND 50.76 42.30 36.38 B43310A5278M000 
3,300 64.3 x 130 55 9.1 495-3668-ND 59.64 49.70 42.75 B43310A5338M000 
3,900 76.9 x 115 49 9.7 495-3669-ND 70.80 59.00 50.74 B43310A5398M000 

450 4,700 76.9 x 130 4 112 495-3670-ND 84.75 70.63 60.74 B43310A5478M000 
5,600 76.9 x 155 34 13.3 495-3671-ND 101.46 84.55 72.72 B43310A5568M000 
6,800 91.0 x 157 28 15.3 495-3672-ND 127.14 105.95 91.12 B43310A5688M000 
8,200 91.0 x 157 23 16.8 495-3673-ND 150.54 125.45 107.89 B43310A5828M000 
10,000 91.0 x 196 19 20.4 495-3674-ND 184.59 153.83 132.29 B43310A5109M000 
12,000 91.0 x 220 16 23.5 495-3675-ND 216.36 180.30 155.06 B43310A5129M000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1586 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 1s Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


Operating Temperature: © TSHA Series: (16 ~ 200V/ -40°C ~ 105°C) 
*TSU Series: (63 ~ 250V/ -40°C ~ 85°C) (400V/ -25°C ~ 105°C) 
08 “TSUP Series: (16 ~ 250V/-40°C ~ 85°C) * TSHB Series: (200 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
Flo 2.0 (400 ~ 500V/ -25°C ~ 85°C) (400 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
3.5) [7 *TSUQ Series: (160 ~ 250V/ -40°C ~ 85°C) * TSHC Series: (160 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
| 15 (350 ~ 450V/ -25°C ~ 85°C) (350 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
|. 4.0mm pin length *TSNH Series: (16 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) *TSED Series: (200 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
PC Board mounting Holes (400V/ -25°C ~ 105°C) (400 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
Polarity Bar Insulated With Vinyl a Capacitance Tolerance (at 120Hz): +20% 
[ j Sleeve \ F Rated DC Voltage: | 16 | 25 | 35 | 50) 63] 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 420 | 450 |500 
4.01 Surge Voltage: 20 | 32 | 44 | 63 | 79 |100| 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 470 [500 | 550 
"El te 
1.5 Ripple Current Multiplier (mA): 
6.3mm pin length 
D+0.5 Frequency (Hz): 50 60 120 500 1K 10K ~ 50K 
16V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.08 1.15 
160V ~ 500V: 0.75 08 1.0 12 1.25 14 
Max. {85°C (rms) Max. 85°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)Q|(120Hz) A/D] L | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
TSU General Purpose 85°C, 2000 Hour Life 5600 | 0.059 | 3.42 |22| 40] P6933-NDe 424 348 244 1.70 | ECO-S1HP562BA 
63 | 3300 | — 24 | 25 | 40 | P6492-ND 4.20 3.45 2.90 _ 2.02 | ECE-S1JU332M at ee ae 3 - eed ioe ee eo te Seay 
2007) ACO! | a= 17 | 26 | 40 (BRBBS2AND) a0 S805 22 al.e8i EGE S2DUG7IM a0 | 0049 | 38s | 90 | 30 | PeoeNDe 507 416 292 203 | ECO-STHPGBODA 
250 | 680 = 2.15 | 30 | 50 | P6553-ND 6.24 5.28 4.56 3.42 | ECE-S2EU681U 8200 | 0.040 | 4.41 | 25 | 45 | P6937-NDe 5.37 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1HP822CA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose 85°C, 3000 Hour Life 8200 | 0.040 ] 441 |30 | 35] P6938-ND} 5.62 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1HP822DA 
4700 | 0.159 | 1.77 | 22] 25 | P7600-NDe 2.20 186 1.34 1.01 | ECO-S1CP472BA 50 | 10000 | 0.036 | 4.97 | 25 | 50 | P6930-ND@ 5.01 4.25 3.06 2.29 | ECO-S1HP103CA 
6800 | 0.110 | 257 | 22] 25 | P7601-ND® 239 203 1.46 1.10 | ECO-S1CP682BA 10000 | 0.036 | 4.97 | 35 | 30 | P6940-ND@ 5.71 4.83 3.48 2.61 | ECO-S1HP103EA 
8200 | 0.091 | 3.10 | 22] 25 | P7602-NDe 250 212 153 1.15 | ECO-S1CP822BA 12000 | 0.032 | 558 | 30] 45 | P6941-NDe 610 5.16 372 2.79 | ECO-S1HP123DA 
10000 | 0.075 3.78 | 25) 25 | P6861-ND® 3.78 3.03 2.07 1.35 | ECO-S1CP103CA 12000 | 0.032 5.58 | 35 | 35 | P6942-ND@ 6.38 5.40 3.89 2.92 | ECO-STHP123EA 
12000 | 0.062 | 452 | 25 | 25 | P6863-NDe 3.50 288 2.01 1.40 | ECO-S1CP123CA 75000 | 0.028 | 644 |30 | 50 | P6943-NDe 651 551 3.97 2.98 | ECO-S1HP153DA 
15000 | 0.053 5.26 |25| 30 | Pé865-ND 3.81 3.13 2.19 1.53 | ECO-S1CP153CA 15000 | 0.028 6.44 | 35 | 40 | P6944-ND@ 7A 6.27 4.52 3.39 | ECO-S1HP153EA 
18000 | 0.046 | 5.57 | 22] 40) P6866-ND® 3.94 3.23 226 1.58 | ECO-S1CP183BA 18000 | 0.023 | 6.94 | 35 | 45 | P6945-ND@ 7.51 648 4.75 3.73 | ECO-STHP183EA 
18000 | 0.046 | 5.57 | 25] 30 | P6867-ND@ 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S1CP183CA 22000 | 0.021 | 7.57 | 35 | 50 | P6946-ND@ 821 7.08 5.19 4.08 | ECO-STHP223EA 
22000 | 0.038 | 610 | 22] 45 | P6s6s-ND® 438 360 252 1.76 | ECO-SiCP223BA 680 | 0.390 | 1.02 | 22 | 25 | P7357-ND@ 2.24 1.90 1.37 1.03 ] ECO-S1KP681BA 
te [22000 | 0.038 | 6.10 | 30 | 30 | P6869-ND 484 3.97 2.78 1.94 | ECO-S1CP223DA 1000 | 0.265 | 1.51 | 22 | 25] P7358-NDe 2.46 2.09 1.50 1.13 | ECO-S1KP102BA 
27000 | 0.031 | 6.31 |25| 45 | P6870-ND® 513 4.21 295 2.06 | ECO-SiCP273CA 1200) 0.221 | 1-81 | 22) 25 aieeeiee 6285 2.16 1.86 1.17 | ECO-SIKPI22BA 
27000 | 0.031 | 6.31 |30| 35 | P6871-NDe 5.38 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1CP273DA 1G aut oa a se cee Ber a ye nae EE CIRC IDOEA 
33000 | 0.025 | 684 | 25] 50 | P6872-NDe 482 4.09 294 2.21 | ECO-S1CP333CA : : alls : : : : 7 
33000 | 0.025 | 6.84 | 35 | 30 | P6873-NDe 5.47 4.63 3.33 2.50 | ECO-S1CP333EA 1800 ) 0.147 | 252 | 22) 35 | P7362-ND 3.04 2.58 1.86 1.39 | ECO-S1KP182BA 
39000 | 0.021 | 6.94 | 30 | 45 | P6874-ND 5.75 4.87 3.51 _ 2.63 | ECO-S1CP393DA bn at 5 25 | 30 (RRISCS NEw 63.10) 263 1.89 1.42 | ECO-SiKP1B2CA 
39000 | 0.021 | 694 | 35 | 35 | P6875-NDe 6.03 541 368 2.76 | ECO-SiCP393EA ' To |e | 10 eRe So EBL iOS Te | EGO SIRE CORA 
2200 | 0121 | 273 | 30] 25 | P7365-NDe 3.60 3.05 2.20 1.65 | ECO-S1KP222DA 
47000 | 0.019 | 7.47 | 30] 50 | P6876-ND® 6.34 537 3.87 2.90 | ECO-S1CP473DA 
2700 | 0.098 | 2.78 |22| 45 | P7366-ND 3.68 3.12 2.25 1.69 | ECO-S1KP272BA 
47000 | 0.021 | 7.47 | 35 | 40 | P6877-ND@ 6.89 5.84 4.20 3.15 | ECO-S1CP473EA 
2700 | 0.098 | 278 |30| 30| P7367-ND 3.94 3.34 240 1.80 | ECO-S1KP272DA 
56000 | 0.019 | 873 | 35] 45 | P6878-ND 7.65 6.48 4.66 3.50 | ECO-S1CP563EA 80 
aso00 | ooia | 905 | 35'| so MNBeazetnnte Gan. “6 ga dia « a.88 ECO-SICPERSER 3300 | 0.085 | 3.21 | 22] 50| P7368-NDe 3.95 3.34 241 1.81 | ECO-S1KP332BA 
: : : - : : 3300 | 0.085 | 3.21 |30| 30] P7369-ND 4.27 362 261 1.96 | ECO-S1KP332DA 
3300 | 0.161 | 1.68 | 22 | 25 | P7603-ND® 2.20 1.87 1.35 1.01 | ECO-S1EP332BA 3900 | 0.077 | 3.59 | 25 | 45 | P7370-NDe 447 379 273 2.05 | ECO-S1KP392CA 
en ee oa os Eh aa a ee ie FEEDER 3900 | 0.077 | 3.59 |30| 35 | P7371-NDe 4.76 4.04 2.91 2.18 | ECO-S1KP392DA 
! y i ; : : : i 4700 | 0.063 | 4.09 | 25 | 50 | P7372-NDe 488 443 2.98 2.23 | ECO-SiKP472CA 
6800 | 0.078 | 3.47 | 25 | 25 | P6883-ND® 3.78 3.03 2.08 1.36 | ECO-S1EP682CA 4700 | oo63 | 409 |30| 40 | P7373-NDe 521 441 348 238 | ECO-SIKP472DA 
8200_| 0.065 | 3.57 | 25 | 25 EROSBSND@R) 3.52 2.89 2.02 1.41 | ECO-SIEPR22CA 5600 | 0.056 | 4.55 | 30] 45| P7374-ND@ 585 4.95 3.57 2.68 | ECO-S1KP562DA 
70000 | 0.058 | 3.78 | 22 | 35 | P6886-NDe 371 3.05 244 1.49 | ECO-S1EP103BA 5600 | 0.056 | 4.55 |35| 35 | P7375-NDe 614 5.20 3.75 2.81 | ECO-S1KP562EA 
10000 | 0.058 | 3.78 |30| 25 | P6887-NDe 4.06 3.33 2.34 1.63 | ECO-S1EP103DA 6800 | 0.046 | 5.16 |30| 50 | P7376-NDe 6.48 5.49 3.95 2.96 | ECO-S1KP682DA 
12000 | 0.048 4.10 | 22) 40 | P6888-ND® 4.04 331 2.32 1.62 | ECO-S1EP123BA 6800 | 0.046 5.16 | 35 | 40 | P7377-NDe 7.06 5.98 4.31 3.23 | ECO-S1KP682EA 
12000 | 0.048 4.10 | 30] 30 | P6889-ND® 4.38 3.60 2.52 1.76 | ECO-S1EP123DA 8200 | 0.038 5.83 |35 | 50 | P7378-NDe 7.97 6.75 4.86 3.65 | ECO-S1KP822EA 
ns | 15000 | 0.039 | 4.63 | 22 | 50 | P6890-ND® 4.47 3.67 2.57 1.79 | ECO-S1EP153BA 47010459 14.11.1221 25 | P7379-NDe 2311.96 1.41 4.06 | ECO-S2AP471BA 
75000 | 0.039 | 463 | 30 | 30 | Pés9i-NDe 485 3.98 279 1.94 | ECO-S1EP153DA 560 | 0.385 | 1.32 | 22 | 25 | P7380-ND 241 205 148 1.11 | ECO-S2AP561BA 
18000 | 0.035 | 5.47 | 25 | 45 | P6892-NDe 5.09 4.18 2.93 2.04 | ECO-S1EP183CA 680 | 0.317 | 1.61 | 22) 25 | P7381-ND@ 256 217 1.56 1.17 | ECO-S2AP681BA 
18000 | 0.035 | 5.47 | 30 | 35 | P6893-NDe 5.33 4.38 3.06 2.14 | ECO-S1EP183DA 1000 | 0.216 | 1.96 | 25 | 25 | Peod8-NDe 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S2AP102CA 
22000 | 0.029 | 610 | 25 | 50 | P6894-ND@ 5.61 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1EP223CA 1200 | 0180 | 2.31 | 20| 40 | Pe949-ND 4713.87 2.71 1.89 | ECO-S2AP122AA 
27000 | 0.023 | 621 |30| 45 | P6896-ND@ 5.82 4.93 3.55 2.66 | ECO-S1EP273DA 7200 | 0180 | 231 |25| 30 | Pog90-ND 3.73 3.06 215 1.50 | ECO-S2AP122CA 
27000 | 0.025 | 621 | 35 | 35 | P6897-ND® 611 547 372 2.79 | ECO-S1EP273EA 1500 | 0.155 | 257 | 22] 40 | P6991-NDe 4.05 332 233 1.62 | ECO-S2AP152BA 
33000 | 0.020 | 684 | 30] 50 | P6898-ND® 649 550 3.96 2.97 | ECO-S1EP333DA 1500 | 0155 | 257 | 30] 25 | P6992-NDe 435 357 250 1.74 | ECO-S2AP152DA 
33000 | 0.020 | 6.84 | 35] 40 | P6s99-ND 7.04 596 4.29 3.22 | ECO-S1EP333EA 1800 | 0129 | 284 | 22] 45 | P6993-ND 447 3.67 2.57 1.79 | ECO-S2AP182BA 
39000 | 0.019 7.36 | 35 | 45 | P6900-ND® 7.03 6.06 4.44 3.49 | ECO-S1EP393EA 1800 | 0.138 2.84 | 30 | 30 | P6101-ND 471 3.87 2.71 1.89 | ECO-S2AP182DA 
47000 | 0.017 | 8.00 | 35| 50 | P6901-NDe 790 6.81 4.99 3.93 | ECO-S1EPA73EA | | 499 | 2200 | 0.121 | 3.14 | 22 | 50 | P6102-NDe 489 401 281 1.96 | ECO-S2AP222BA 
2200 | 0166 | 152 | 22] 25 | P7606-NDe 2.22 188 1.35 1.02 | ECO-S1VP222BA 2200 | 0.121 | 314 | 30) 30) P6103-ND 445 3.77 271 2.04 | ECO-S2AP222DA 
3300 | 0.111 | 2.29 | 22] 25 | P7607-ND@ 2.42 2.05 1.48 1.11 | ECO-S1VP332BA 2700 ) 0.104 | 3.71 | 25 | 45 | P6104-ND® 4.91 4.16 3.00 2.25 | ECO-S2AP272CA 
3900 | 0.094 | 271 | 22] 25] P7e08-ND@® 254 216 155 1.17 | ECO-S1VP392BA 2700 | 0.104 | 371 | 30 | 35 | PEIO5-ND 5.00 4.24 3.05 2.29 | ECO-S2AP272DA 
4700 | 0.078 | 3.26 | 25] 25| Pego5-ND@® 3.85 3.09 211 1.38 | ECO-StVP472CA $300 | 0.000 | 4.06 [25 | 50 |ERGIOGND@S) 5.44 4.61 3.32 __ 2.49 | ECO-S2AP332CA 
5600 | 0.080 3.36 |25 | 25 | Peg907-ND 4.03 3.23 2.21 1.44 | ECO-S1VP562CA 3300 | 0.090 4.06 | 30] 40 | P6107-ND@ 5.73 4.85 349 2.62 | ECO-S2AP332DA 
ea00 | ose | 3681221 35 | Paoce-NDe 3713042413 1.49 | ECO-SIVPERBA 3900 | 0.077 | 4.54 | 30] 45 | P6108-NDe 6.36 5.39 3.88 2.91 | ECO-S2AP392DA 
3900 | 0.081 | 4.54 | 35 | 35 | P6109-NDe 674 570 4.11 3.08 | ECO-S2AP392EA 
6800 | 0.066 | 3.68 | 25 | 30 | P6909-NDe 3.85 346 221 1.54 | ECO-SiVP682CA 
4700 | 0.071 | 5.13 | 30} 50 | P6110-ND 644 5.56 4.07 3.20 | ECO-S2AP472DA 
8200 | 0.057 | 4.00 | 22] 40 | P6910-NDe 4.03 3.31 232 1.62 | ECO-S1VP822BA 
a00 | oos7 | 400 | 25 | 95 MPESRanEes Was “Sas sone en (ECO SiVeRoacA 4700 | 0.071 | 5.13 | 35 | 40 | P6111-ND 6.99 6.03 4.42 3.48 | ECO-S2AP472EA 
: i 5600 | 0.059 | 5.75 |35| 45| Po112-NDe 783 676 4.95 3.89 | ECO-S2AP562EA 
jo000 | 0.050 | 4.42 | 22 | 45 | P6913-NDe 4.48 3.67 2.57 __1.79 | ECO-S1VP103BA 
6800 | 0.049 | 6.60 | 35 | 50| P6113-NDe 7.92 6.98 5.22 4.33 | ECO-S2AP682EA 
35 | 10000] 0.050 | 4.42 | 35 | 25 | Pé914-ND 5.33 437 3.06 2.13 | ECO-SiVP103EA 
é fl 150 | 1216 | 0.71 | 22] 25] P7382-NDe 219 1.86 1.34 1.01 | ECO-S2DP151BA 
12000 | 0.044 | 5.05 | 25 | 45 | P6915-NDe 515 4.22 296 2.06 | ECO-S1VP123CA 
220 | 0.829 | 1.04 | 22 | 25 | P7383-ND@ 237 201 1.45 1.09 | ECO-S2DP221BA 
12000 | 0.044 | 5.05 | 35 | 30 | P6916-NDe 5.79 475 3.33 2.32 | ECO-S1VP123EA 
270 | 0.614 | 1.41 | 22 | 25 | P6115-ND@ 3.39 272 1.86 1.22 | ECO-S2DP271BA 
15000 | 0.036 | 5.57 | 25 | 50 | P6917-NDe 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VP153CA 
15000 | 0.036 | 5.57 | 35 | 30 | P6918-NDe 5.55 4.70 3.38 2.54 | ECO-S1VP153EA S30) | 156/25 | 25 Ean GRE, Be oes anon, ca en, (eeu DeGea DA 
apa Tbo3e | Sea ap Las WEEE Soe ea aba EO SPIRO 390 | 0468 | 1.68 | 22 | 30 | P6118-ND@ 3.31272 1.91 1.33 | ECO-S2DP391BA 
, : z : ‘ : : i 390 | 0468 | 1.68 | 25 | 25 | P6119-NDe 344 282 1.98 1.38 | ECO-S2DP391CA 
18000 | 0.030 | 5.68 | 35 | 35 | P6920-NDe 619 5.24 3.77 2.83 | ECO-S1VP183EA 470 | ogee | 185 | 22 | 35 | P6t20-ND 359 295 207 144 | ECO-S2DP471BA 
22000 | 0.026 | 610 | 30] 50 | P6921-ND® 6.39 5.41 3.90 2.92 | ECO-SivP223DA avor| tes | 30 | 25 | pe121-ND 411 337 236 165 | ECO-S2DP471DA 
22000 | 0.026 | 6.10 | 35 | 40 | P6922-ND® 6.93 5.87 4.22 3.17 | ECO-SIVP223EA | | 999] 560 | 0.326 | 2.43 | 22] 40| P6122-ND® 3.77 310 247 1.51 | ECO-S2DP561BA 
27000 | 0.021 | 684 | 35 | 45 | P6923-ND® 7.09 612 4.48 3.53 | ECO-S1VP273EA 560 | 0326 | 243 |30) 25| pet23ND 443 363 255 177 | ECO-S2DP561DA 
33000 | 0.018 | 7.15 |35| 50 | P6924-ND@ 8.05 6.94 5.09 4.00 | ECO-S1VP333EA 680 | 0.268 | 2.68122 | 45 | Pe12ANDe 4433.39 2.37 1.65 | ECO-SODP6B1BA 
1500 | 0.221 1.24 | 22 | 25 | P7609-ND® 2.28 1.93 1.39 1.05 | ECO-S1HP152BA 680 | 0.268 | 268 | 30] 30] P6125-NDe 4.79 393 275 1.92 | ECO-S2DP681DA 
2200 | 0.151 | 1.82 | 22] 25 | P7610-NDe 2.45 208 1.50 1.12 | ECO-S1HP222BA 820 | 0222 | 293 |25| 45 | P6126-ND 469 3.85 270 1.88 | ECO-S2DP821CA 
2700 | 0.123 | 2.23 | 22] 25 | P7611-NDe 2.62 222 1.60 1.20 | ECO-S1HP272BA 820 | 0.222 | 293 |35 | 25 | P6127-NDe 5.66 4.64 3.25 2.27 | ECO-S2DP821EA 
50 | 3300 | 0.100 | 273 | 25 | 25 | Pé928-ND® 3.48 2.85 2.00 1.39 | ECO-S1HP332CA 1000 | 0199 | 3.25 | 25 | 45 | P7384-NDe 4.35 3.68 2.65 1.99 | ECO-S2DP102CX 
3900 | 0.085 | 275 | 25 | 25 | P6930-NDe 3.68 3.02 212 1.48 | ECO-STHP392CA 7000 | 0199 | 325 | 25] 50] P6128-NDe 452 383 276 2.07 | ECO-S2DP102CA 
4700 | 0.071 | 3.03 | 22] 35 | P6931-NDe 3.90 3.20 2.24 1.56 | ECO-S1HP472BA i000 | 0199 | 3.25 | 35 | 30| P6129-NDe 5.37 4.55 3.27 2.46 | ECO-S2DP102EA 
4700 | 0.071 | 3.03 | 30] 25 | P6932-NDe 428 351 246 1.71 | ECO-S1HP472DA | RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1587 


Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. |85°C (rms) Max. 85°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D] L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
1200 | 0166 | 350 |30| 40] P7385-NDe 544 460 3.31 2.49 | ECO-S2DP122Dx TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 
1200 | 0.166 | 350 |30| 45 | P6130-ND 558 473 3.40 2.55 | ECO-S2DP122DA 2000 Hour Life, 4.0mm Pins — RoHS Compliant 
1200 | 0166 | 3.50 | 35 30] P7386-NDe 582 4.93 3.55 2.66 | ECO-S2DP122Ex 560 | 0355 | 2.25 | 22] 251 P1a765-ND 347254 209 136 | EET-UQ2C561HA 
1200 | 0.166 | 3.50 | 35 | 35 | P6131-NDe 5.97 5.06 3.64 2.73 | ECO-S2DP122EA fl ; 
tso0 | o4aa | 337/30 | as (eee a aor 28s) aed ~ Be8:| EcO-SoDFEADY 680 | 0.293 | 250 | 22] 30| P13766-ND 342 274 225 1.47 | EET-UQ2C681HA 
i : Bus 5 MRISOis E 5, Z 2 *S2DP15 820 | 0.243 | 275 |22| 35 | P13767-ND 3.24 266 223 1.56 | EET-UQ2C821HA 
200 oo Dee _ 0 20 Bese. os ae ee ae SO Bb Ieome 1000 | 0.199 | 3.00 | 22] 40] P13768-ND 3.54 291 244 1.70 | EET-UQ2C102HA 
. 5 H , } / , i000 | 0199 | 3.00 | 25| 30] P13769-ND 3.60 2.95 248 1.73 | EET-UQ2C102JA 
1500 | 0144 | 3.87 | 35 | 40 | P6133-NDe 693 5.87 4.22 3.17 | ECO-S2DP152EA 
: ‘ 1200 | 0166 | 3.25 | 22] 45] P13770-ND 391 3.21 270 1.88 | EET-UQ2C122HA 
1800 | 0120 | 4.32 | 35 | 40 | P7389-NDe 760 643 4.63 3.47 | ECO-S2DP182EX 
t ‘ 1200 | 0166 | 3.25 | 25| 35 | P13771-ND 394 323 272 1.89 | EET-UQ2C122JA 
1800 | 0.120 | 4.32 | 35 | 45 | P6134-NDe 6.94 5.98 4.38 3.45 | ECO-S2DP182EA 
1200 | 0166 | 3.25 | 30| 25 | P13772-ND 465 382 3.21 2.23 | EET-UQ2C122KA 
2200 | 0.098 | 492 | 35 | 45 | P7390-ND 860 7.28 5.24 3.93 | ECO-S2DP222Ex 
1500 | 0133 | 3.73 | 22| 50] P13773-ND 447 3.67 3.08 2.15 | EET-UQ2C152HA 
2200 | 0.098 | 4.92 | 35 | 50 | P6135-NDe 7.97 6.87 5.04 3.96 | ECO-S2DP222EA 4500 | 0133 | 373 |25| 20 Wee eye “ao aoa <a5e (EeeUascl souk 
120 | 1520 | 0.71 | 22 | 25 | P7391-ND 234 1.99 1.43 1.08 | ECO-S2EP121BA | | 1. [seg T-g1aa-}a7a Tao a0 | Pi377eND Bim. 997 age oar | EEIGOCISORA 
150 | 1.216 | 0.89 | 22 | 25 | P7392-NDe 247 2.09 1.51 1.13 | ECO-S2EP151BA : : 4 B é : . : 
4go | 0921 | 107 | 22/05) p7a94-NDe 262 222 160 120 | ECO-S2EP181BA 1500 | 0133 | 3.73 | 35| 25 | P13776-ND 552 4.53 3.81 2.65 | EET-UQ2C152LA 
200 | 0754 | 117. |22| 25 | P7395-NDe 276 234 169 127 | ECO-S2EP291BX 1800 | 0111 | 4.20 | 25| 45 | P13777-ND 499 4.09 3.44 2.40 | EET-UQ2C182JA 
270 | 0614 | 131 |22) 30| P7396-NDe 297 252 182 136 | ECO-S2EP271BA 1800 | 0120 | 4.20 | 30] 35 | P13778-ND 567 4.66 3.91 2.73 | EET-UQ2C182KA 
970 | 0614 11.311 25 | 25 | P7397-ND 309 262 1.89 142 | ECO-SDEPOTICA 1800 | 0111 | 4.20 | 35| 30 | P13779-ND 6.04 4.96 4.16 2.90 | EET-UQ2C182LA 
330 0.553 1.75 |22| 35 | P7398-ND@ 3.27 2.77 2.00 1.50 | ECO-S2EP331BA 2200 | 0.090 4.78 | 30 | 40 | P13780-ND 543 460 3.98 2.98 | EET-UQ2C222KA 
330 | 0.502 1.75 | 25 | 30 | P7399-NDe 3.34 283 2.04 1.53 | ECO-S2EP331CA 2200 | 0.098 4.78 | 35) 35 | P13781-ND 5.78 4.90 4.23 3.18 | EET-UQ2C222LA 
390 0.468 1.91 22 | 40 | P7400-NDe 349 2.96 2.13 1.60 | ECO-S2EP391BA 2700 | 0.080 5.45 | 35 | 40 | P13783-ND 6.57 5.56 4.80 3.60 | EET-UQ2C272LA 
390 | 0.425 | 1.91 | 30| 25 | P7401-NDe 3.80 3.22 2.32 1.74 | ECO-S2EP391DA 3300 | 0.070 | 5.75 | 35| 45 | P13784-ND 753 6.38 5.51 4.13 | EET-UQ2C332LA 
250 470 0.388 241 22 | 45 | P7402-NDe 3.85 3.26 2.35 1.76 | ECO-S2EP471BA 3900 0.055 6.00 35 | 50 | P13785-ND 8.54 7.23 6.25 4.69 | EET-UQ2C392LA 
470 | 0.353 | 211 | 30| 25 | P7403-ND@ 416 352 2.54 1.90 | ECO-S2EP471Dx 390 | 0510 | 1.68 | 22] 25 | P13786-ND 3.09 248 204 1.33 | EET-UQ2D391HA 
560 | 0.326 | 2.25 | 25 | 40 | P7404-ND@ 433 3.67 2.64 1.98 | ECO-S2EP561CX 470 | 0.423 | 1.85 | 22] 30 | P13787-ND 3.33 267 2.20 1.43 | EET-UQ2D471HA 
560 | 0.326 | 2.25 | 35 | 25 | P7405-ND@ 491 416 3.00 2.25 | ECO-S2EP561EA 560 | 0.355 | 243 |22| 30 | P13788-ND 310 255 214 1.49 | EET-UQ2D561HA 
680 | 0.268 | 250 | 25 | 45 | P7406-NDe 4.80 4.06 2.93 2.20 | ECO-S2EP681CX 560 | 0.355 | 243 |25| 25 | P13789-ND 316 260 218 1.52 | EET-UQ2D561JA 
680 | 0.268 | 250 | 35 | 30| P7407-NDe 543. 460 3.31 2.49 | ECO-S2EP681EA 680 | 0.293 | 268 | 22| 35 | P13790-ND 3.39 279 2.34 1.63 | EET-UQ2D681HA 
820 | 0.222 | 250 | 30) 40 | P7408-NDe 5.67 480 3.46 2.60 | ECO-S2EP821Dx 680 | 0.293 | 268 | 25] 30 | P13791-ND 3.44 283 237 1.65 | EET-UQ2D681JA 
820 | 0.222 | 277 | 35 | 30 | P7409-ND® 6.05 5.12 3.69 2.77 | ECO-S2EP821EX 820 | 0.243 | 2.93 | 22] 40 | P13792-ND 3.72 3.06 257 1.79 | EET-UQ2D821HA 
4000 | 0.182 | 3.32 | 30] 45| P7410-NDe 645 5.46 3.93 2.95 | ECO-S2EP102Dx 320 | 0.243 | 293 | 25 | 30| P13793-ND 374 307 258 180 | FET-UQ2D821JA 
1000 | 0.199 | 332 | 35 | 35 | P7411-NDe 6.85 5.80 4.18 3.13 | ECO-S2EP102EX 320 | 0243 | 293 |30 | 25 | P13794-ND 447 387 308 215 | EET-UO2D821KA 
1200 | 0.166 | 3.53 | 35 | 40 | P7412-ND@ 7.80 660 4.75 3.57 | ECO-S2EP122EX 1000 | 0.199 | 3.25 | 22| 45 | P13795-ND 412 3.38 284 1.98 | EET-UQ2D102HA 
1500 | 0.133 | 4.04 | 35 | 50 | P7413-NDe 9.05 7.66 5.51 4.14 | ECO-S2EP152EA 4000 | 0199-1 3951951 45 | P1a796-ND 445341 2.86 1.99 | EET-UOSDI0DJA 
47 | 3527 | O47 | 22) 25) PIa4ND@ 2.64 2.24 1.61 1.21 / ECO-S2GPA70BA) | | i000 | 0199 | 325 | 30| 30 | P13797-nD 4.65 3.82 3.21 2.23 | EET-UQ2D102KA 
a sia ed - oe Bae oo oo ae 130 Fen CocoeRHEA 4000 | 0.232 | 3.25 |35 | 25 | P13798-ND 5.21 4.28 3.59 2.50 | EET-UQ2D102LA 
. 5 i 5 ; : : 4 1200 | 0166 | 3.50 | 22| 50] P13799-ND 461 379 3418 2.22 | EET-UQ2D122HA 
82 | 2022 | 083 | 22 | 25 | P6139-ND 3.30 271 1.90 1.32 | ECO-S2GP820BA i 
1200 | 0166 | 3.50 | 25| 40 | P13800-ND 463 3.80 3.19 2.22 | EET-UQ2D122JA 
joo | 1.658 | 0.92 | 25 | 25 | P6141-NDe 3.60 296 2.07 1.44 | ECO-S2GP101CA 
1200 | 0166 | 3.50 | 30] 30] P13801-ND 531 435 366 2.55 | EET-UQ2D122KA 
720 | 1.382 | 1.02 | 25 | 25 | P74i5-NDe 330 279 201 1.51 | ECO-S2GP121CX 
1500 | 0133 | 3.87 | 25| 50 | P13802-ND 5.38 4.42 371 2.59 | EET-UQ2D152JA 
120 = 1.02 | 25 | 30 | P6143-NDe 3.84 315 2.21 1.54 | ECO-S2GP121CA 
i 1500 | 0144 | 3.87 | 30| 35 | P13803-ND 6.01 4.93 4.14 2.88 | EET-UQ2D152KA 
150 | 1.105 | 1.16 | 22 | 40) P6144-ND 4.22 347 2.43 1.69 | ECO-S2GP151BA 
i i 1500 | 0144 | 3.87 | 35| 30] P13804-ND 548 4.64 4.01 3.01 | EET-UQ2D152LA 
150 | 1.105 | 1.16 |30| 25 | P6145-ND@ 451 370 259 1.81 | ECO-S2GP151DA 
go | 0921 | 144 | 22 | 45 | pe14e-nD 463 380 266 186 | ECO-S2GP181BA 1800 | 0120 | 4.32 | 30| 45 | P13805-ND 5.72 4.84 4.18 3.14 | EET-UQ2D182KA 
1800 | 0120 | 4.32 | 35] 35 | P13806-ND 613 5.19 448 3.36 | EET-UQ2D182LA 
180 = 1.44 [30 | 30 | P6147-NDe 490 402 2.82 1.96 | ECO-S2GP181DA 
220 | 0.754 | 149 | 22] 50| P6148-ND@ 5.23 4.29 3.01 2.09 | ECO-S2GP221BA 2200 / 0.098 | 4.92 | 30 | 50 | P13807-ND 6.59 5.58 4.82 3.62 | EET-UQ2D222KA 
joo| 220 | 0.754 | 149 | 30 | 30 | P5149-NDe 543 446 3412 218 | ECO-S2GP221DA 2200 | 0.105 | 4.92 | 35| 40 | P13808-ND 7.01 5.94 5.13 3.85 | EET-UQ2D222LA 
270 0.675 1.67 25 | 45 | P6150-NDe 5.02 4.25 3.06 2.30 | ECO-S2GP271CA 2700 0.086 5.45 35 | 50 | P13809-ND 8.10 6.86 5.92 4.44 | EET-UQ2D272LA 
270 | 0.675 | 1.67 | 35 | 30 | P6151-ND 558 472 3.40 2.55 | ECO-S2GP271EA 270 | 0737 | 1.31 | 22] 25 | P13810-ND 346 253 2.08 1.36 | EET-UQ2E271HA 
330 | 0553 | 1.90 | 30] 40 | P6152-NDe 593 5.03 3.62 2.72 | ECO-S2GP331DA 330 | 0.603 | 1.75 | 22] 30 | P13811-ND 342 274 225 1.47 | EET-UQ2E331HA 
330 | 0.553 | 1.90 | 35 | 30 | P7416-NDe 6.25 5.29 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EX 390 | 0.510 | 1.91 | 22] 30 | P13812-ND 318 262 2.20 1.53 | EET-UQ2E391HA 
330 | 0.553 | 1.90 | 35 | 35 | P6153-NDe 6.25 5.30 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EA 390 | 0.510 | 1.91 | 25] 25 | P13813-ND 3.24 266 2.24 1.56 | EET-UQ2E391JA 
390 | 0.468 | 213 | 30] 45 | P6154-NDe 657 5.57 4.01 3.01 | ECO-S2GP391DA 470 | 0.423 | 211 | 22| 35 | P13844-ND 3.48 2.85 2.40 1.67 | EET-UQ2E471HA 
390 | 0.468 | 213 | 35 | 35 | P7417-ND@ 6.95 5.88 4.23 3.18 | ECO-S2GP391EX 470 | 0423 | 2.11 | 25 | 30 | P13815-ND 3.52 289 243 1.69 | EET-UQ2E471JA 
390 | 0.468 | 213 | 35 | 40 | P6155-NDe 7.07 599 4.31 3.23 | ECO-S2GP391EA 560 | 0.355 | 2.25 | 22] 40 | P13816-ND 3.80 312 262 1.83 | EET-UQ2E561HA 
470 | 0.388 | 239 | 35 | 40 | P7418-ND@ 798 675 4.86 3.65 | ECE-S2GP471EX 560 | 0.355 | 2.25 |25| 30| P13817-ND 3.86 3.17 266 1.85 | EET-UQ2E561JA 
470 | 0.388 2.39 | 35 | 45 | P6156-ND® 7.09 6.12 4.48 3.53 | ECO-S2GP471EA 560 | 0.355 2.25 |30]| 25 | P13818-ND 435 357 3.00 2.09 | EET-UQ2E561KA 
560 | 0.326 | 269 | 35 | 45 | P7419-NDe 888 7.52 5.41 4.06 | ECO-S2GP561EX 680 | 0.293 | 250 | 22] 45 | P13819-ND 4.23 3.47 2.91 2.03 | EET-UQ2E681HA 
560 | 0.326 | 269 | 35 | 50 | P6157-ND@ 823 7.10 5.20 4.09 | ECO-S2GP561EA 
680 | 0.293 | 250 | 25] 35 | P13820-ND 427 350 294 2.05 | EET-UQ2E681JA 
si ad aa ee aS as 13 3 eee os | 980 | 0293 | 250 | 30] 30) P13e22-no 4.95 4.06 341 2.38 | EET-UQ2E681KA 
; . :l ; , , : 820 | 0.243 | 277 | 22] 50 | P13823-ND 478 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2E821HA 
47 | 4.233 | 059 | 22 | 25 | P7422-ND@ 264 224 4.61 1.21 | ECO-S2WP470BA 00 | 0243 | 277 |95| 40) P1aee4-ND 477 391 329 29 | EET-UQ2ERO1JA 
56 | 2960 | 070 | 20] 30 | P7423-ND 3.51 298 2.14 1.61 | ECO-S2WPS60AA 
: : 820 | 0243 | 277 |30| 30 | P13825-ND 525 431 362 2.52 | EET-UQ2E821KA 
56 | 2960 | 070 | 22) 25 | P7424-NDe 279 236 1.70 1.28 | ECO-S2WPS60BA 
32 | 2022 | 083 | 22) 30 | P7405-NDe 395 275 198 149 | ECO-SOWPB20BA 820 | 0.243 | 277 |35| 25 | P13826-ND 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-UQ2E821LA 
a1 Dae 1 oRs 125 | 2s NETS 907 077 2.00 Ago VECO SOWPS20CA 1000 | 0.199 | 3.32 | 25| 45 | P13827-ND 541 4.44 373 2.60 | EET-UQ2E102JA 
i 4000 | 0199 | 3.32 | 30] 35 | P13828-ND 5.87 4.82 4.05 2.82 | EET-UQ2E102KA 
100 | 1.658 | 0.93 | 22| 35 | P7427-NDe 3.59 3.04 2.19 1.64 | ECO-S2WP101BA jooo | 0499 | 332 |35| a0 eee bey ees. anne agaLleerinoEiern 
120 | 1.382 | 1.04 | 22 | 40 | P7428-NDe 3.92 332 2.39 1.79 | ECO-S2WP121BA 3 d id : d : : a 
120 1.382 1.04 30 | 25 | P7429-NDe 416 3.52 2.54 1.90 | ECO-S2WP121DA 1200 0.166 3.53 30 | 40 | P13830-ND 5.79 490 4.23 3.18 | EET-UQ2E122KA 
150 | 1.105 1.19 | 22 | 50 | P7430-NDe 438 3.71 267 2.01 | ECO-S2WP151BA 1200 | 0.166 3.53 | 35 | 35 | P13831-ND 6.18 5.23 4.52 3.39 | EET-UQ2E122LA 
450 | 150 | 1.105 | 1.19 | 30| 30 | P7431-ND 4.55 3.85 278 2.08 | ECO-S2WP151DA 1500 ) 0.133 | 4.04 | 30) 50 |)F19832-ND 6.79 5.75 4.96 3.72 | EET-UG2E152KA 
180 | 0.921 | 135 | 25] 40 | P7432-ND@ 4.90 4.15 2.99 2.24 | ECO-S2WP181CX 1500 ) 0.133 ] 4.04 | 35 | 40 | P13833-ND 710 6.01 5.19 3.90 | EET-UQ2E152LA 
180 0.921 1.35 |35| 25) P7433-NDe 5.57 4.72 3.40 2.55 | ECO-S2WP181EA 1800 | 0.111 4.55 | 35 45 | P13834-ND 8.07 683 5.90 4.43 | EET-UQ2E182LA 
220 | 0.754 1.55 | 25 | 45 | P7434-NDe 5.55 4.70 3.39 2.54 | ECO-S2WP221CX 2200 | 0.098 | 4.75 | 35| 50 | P13835-ND 840 7.24 6.37 _ 5.01 | EET-UQ2E2221A 
220 | 0.754 | 1.55 | 35 | 30 | P7435-NDe 6.05 513 3.69 2.77 | ECO-S2WP221EA 50 | 1326 | 4.12 | 22] 25 | P13836-ND 341255 2.45 1.50 | EET-UQ2ViS1HA 
270 | 0675 | 1.78 | 30 | 45 | P7436-ND 650 550 9.96 2.97 | ECO-S2WP271DA 180 | 1105 | 1.22 | 22) 30] P13837-ND 332 272 229 1.60 | EET-UQ2Vi81HA 
270 | 0614 | 1.78 | 35) 30 | P7437-NDe 693 5.87 4.22 3.17 | ECO-S2WP271EX 220 | 0.904 | 1.44 | 22] 35 | P13838-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-UQ2V221HA 
330 | 0.553 | 201 |30| 50 | P7438-NDe 758 641 4.62 3.46 | ECO-S2WP331DA 270 | 0.737 | 1.66 | 22] 40 | P13839-ND 410 3.37 283 1.97 | EET-UQ2v271HA 
330 | 0.553 | 201 | 35 | 35 | P7439-NDe 813 688 4.96 3.72 | ECE-S2WP331EX 270 | 0737 | 1.66 | 25| 30 | P13840-ND 4.21 345 2.90 2.02 | EET-UQ2v271JA 
390 | 0510 | 2.24 | 35) 45) P7440-ND® 879 7.44 5.36 4.02 | ECO-S2WP391EA 330 | 0603 | 1.88 | 22] 45 | P13841-ND 459 377 317 2.21 | EET-UQ2V331HA 
470 0.423 2.53 | 35 | 45 | P7441-ND@ 10.48 8.87 6.39 4.79 | ECO-S2WP471EX 330 0.603 1.88 |25| 35 | P13842-ND 471 3.86 3.24 2.26 | EET-UQ2V331JA 
47 | 3.527 | 063 | 22] 25 | P7442-NDe 3.32 2.81 2.02 1.52 | ECO-S2HP470BA 390 | 0510 | 206 | 22] 50 | P13843-ND 5.27 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2V391HA 
56 | 2.960 | 0.70 | 22 | 30 | P7443-ND® 3.51 298 214 1.61 | ECO-S2HP560BA 390 | 0510 | 206 | 25} 40 | P13844-ND 5.25 430 3.62 2.52 | EET-UQ2V391JA 
68 | 2438 | 0.78 | 22 | 35 | P7444-ND@ 3.87 3.28 2.36 1.77 | ECO-S2HP680BA 390 | 0510 | 2.06 | 30| 30 | P13845-ND 5.85 480 4.03 2.81 | EET-UQ2V391KA 
68 | 2488 | (0.78 | 25 | 25 ERMA NDeD) «6891 3.82 2.39 1.79 | ECO-S2HPEB0CA 300 | 0510 | 206 | 35| 25 | P13846-ND 5.33 452 3.90 2.93 | EET-UQ2V391LA 
82 | 2.022 | 088 | 22 | 40 | P7446-ND 421 357 2.57 1.93 | ECO-S2HP820BA | | 350] 74 | gag | 4g | 95 | 48 | piaed7-ND Rol. chee 408. Dads EERUGOUATHIA 
82 | 2022 | 088 |25 | 30| P7447-NDe 422 358 258 1.93 | ECO-S2HP820CA : : : ‘ ‘ : : ‘ 
470 | 0.423 | 240 | 30] 35 | P13848-ND 554 4.69 4.06 3.04 | EET-UQ2V471KA 
100 | 1.658 | 0.99 |22| 45 | P7448-NDe 466 3.95 2.85 2.14 | ECO-S2HP101BA : 
470 | 0.423 | 240 | 35] 30 | P13849-ND 5.79 4.90 4.23 3.18 | EET-UQ2V471LA 
100 | 1.658 | 0.99 | 25 | 35 | P7449-NDe 468 397 2.86 2.14 | ECO-S2HP101CA 5 a 
560 | 0.355 | 260 | 25 | 50 | P13850-ND 5.78 4.90 4.23 3.17 | EET-UQ2V561JA 
120 | 1.382 | 1.13 | 22 | 50 | P7450-NDe 5.23 443 3.19 2.39 | ECO-S2HP121BA 
500| 120 | 1.382 | 1.13 | 30 | 30 | P7451-ND 5.39 4.57 3.29 2.47 | ECO-S2HP121DA 560 | 0.355 ) 2.60 | 30 | 40 | P13851-ND 6.21 5.26 4.54 3.41 | EET-UQ2VS61KA 
750 | 1.105 | 1.29 125] 45) P7452-ND@ 5.96 5.05 3.63 2.73 | ECO-S2HPISICA 560 | 0.355 ) 2.60 | 35 | 30 | /Rise52-ND 6.55 5.55 4.79 3.60 | EET-UG2VS61LA 
450 | 1.105 | 120 | 35) 25] P7453-NDe 6.60 5.59 4.02 3.02 | ECO-S2HP151EA 680 | 0.293 | 296 | 30) 45 | P13853-ND 7.08 6.00 5.18 3.89 | EET-UQ2V681KA 
go | 0921 | 138 | 5 | 50 | p7454-nD 681 576 415 311 | ECO-SOHPIBICA 680 | 0.293 | 296 | 35] 35 | P13854-ND 746 6.31 5.45 4.09 | EET-UQ2V681LA 
180 | 0921 | 1.36 |35| 30) P7455-ND@ 7.28 6.16 4.44 3.33 | ECO-S2HP181EA 820 | 0.243 | 3.25 | 30 | 50 [MRISB55:ND 8.31 7.03, 6.08 _ 4.56 | EET-UG2V821KA 
220 | 0.754 1.50 | 30 | 45 | P7456-ND@ 7.91 6.70 4.82 3.62 | ECO-S2HP221DA 820 | 0.243 3.25 | 35 | 45 | P13856-ND 8.35 7.07 6.11 4.58 | EET-UQ2V821LA 
220 | 0.754 | 454 1351 35 | P7457-NDe 8.28 7.01 5.08 3.79 | ECO-S2HP221EA joo0 | 0199 | 3.54 | 35| 50 | P13857-ND 8.87 7.65 6.72 5.29 | EET-UQ2V102LA 
270 | 0614 | 1.76 | 35 | 40 | P7458-NDe 957 810 5.83 4.38 | ECO-S2HP271EA | | ggg} 120 | 1.658 | 1.02 | 22) 25 | P13858-ND 3.32 2.72 2.29 1.60 | EET-UQ2G121HA 
330 | 0.502 1.99 | 35 | 45 | P7459-NDe 11.06 9.36 6.74 5.06 | ECO-S2HP331EA 150 | 1.326 | 1.16 | 22| 30 | P13859-ND 3.36 2.76 2.32 1.62 | EET-UQ2G151HA 
390 | 0.426 | 2.22 |35| 50 | P74G0-ND® 12.75 10.79 7.77 5.83 | ECO-SZHP31EA | § Rows Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. 85°C (rms) Max. /|85°C(rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 

W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 

DC | (uF) |(120Hz)0](120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
180 | 1.105 | 1.44 |22| 30 | P13860-ND 419 3.44 2.89 2.01 | EET-UQ2G181HF 1800 | 0.120 | 4.20 [30] 35] P11831-ND® 5.69 4.67 3.92 2.73 | EET-UQ2C182DA 
180 | 1.105 | 1.44 | 22] 35 | P13861-ND 3.67 3.01 253 1.76 | EET-UQ2G181HA 1800 | 0.111 | 4.20 | 35] 30 | P11832-ND 6.06 4.97 4.18 2.91 | EET-UQ2C182EA 
220 | 0.904 | 1.49 | 22] 35 | P13862-ND 461 378 3.18 2.21 | EET-UQ2G221HF 2200 | 0.090 | 4.78 |30| 40] P11833-ND@ 545 462 3.99 2.99 | EET-UQ2C222DA 
220 | 0.904 | 1.49 | 22] 40 | P13863-ND 4.09 3.35 2.82 1.96 | EET-UQ2G221HA | | ,,,| 2200 | 0.098 | 4.78 | 35| 35] P11834-ND@ 5.80 4.91 4.25 3.19 | EET-UQ2C222EA 
220 | 0.904 | 1.49 | 25| 30 | P13864-ND 416 3.42 2.87 _2.00 | EET-UQ2G221JA 2700 | 0.074 | 5.45 |30| 45] P11835-ND® 6.19 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2C272DA 
270 | 0737 | 1.67 | 22] 45 | P13865-ND 461 379 3.18 2.22 | EET-UQ2G271HA 2700 | 0.080 | 5.45 |35| 40] P11836-ND 659 558 4.82 3.61 | EET-UQ2C272EA 
270 | 0.737 | 1.67 | 25| 35 | P13866-ND 473 3.88 3.26 2.27 | EET-UQ2G271JA 3300 | 0.070 | 5.75 |35| 45) P11837-ND 7.56 640 5.53 4.15 | EET-UQ2C332EA 
270 | 0.737 | 1.67 | 30] 30 | P13867-ND 538 442 3.71 2.59 | EET-UQ2G271KA 3900 | 0.055 | 6.00 |35| 50] P11838-ND® 7.75 6.68 5.87 4.62 | EET-UQ2C392EA 
270 | 0.737 | 1.67 | 30} 25 | P13868-ND 5.89 4.84 4.06 2.83 | EET-UQ2G271KF 390 | 0510 | 1.68 [22] 25] P11856-ND@® 310 248 2.04 1.33 | EET-UQ2D391BA 
330 0.603 1.90 22 | 50 | P13869-ND 6.42 445 3.73 2.60 | EET-UQ2G331HA 470 0.423 1.85 22 | 30 | P11857-ND 3.34 268 2.20 1.44 | EET-UQ2D471BA 
330 | 0.603 | 1.90 | 25] 40 | P13870-ND 538 442 3.71 2.59 | EET-UQ2G331JA 560 | 0.355 | 2.43 | 22] 30 | P11858-ND 3.11 256 2.15 1.50 | EET-UQ2D561BA 
330 | 0.603 | 1.90 | 30] 30 | P13871-ND 6.00 4.92 413 2.88 | EET-UQ2G331KA 560 | 0.355 | 2.43 | 25| 25 | P11859-ND 3.18 2.61 2.19 1.53 | EET-UQ2D561CA 
4oo| 330 | 0.603 | 1.90 | 35} 25 | P13872-ND 551 4.67 4.03 3.02 | EET-UQ2G331LA 680 | 0.293 | 2.68 |22| 35 | P11860-ND@ 340 279 2.35 1.64 | EET-UQ2D681BA 
390 ) 0.510 | 2.13 | 25] 45 | P13873-ND 6.01 4.93 4.15 2.89 | EET-UQ2G391JA 680 | 0293 | 2.68 [25] 30] P11861-ND® 345 283 238 1.66 | EET-UQ2D681CA 
390_| 0510 | 213 | 30] 35 | P13874-ND 5.64 4.77 4.12 3.09 | EET-UQ2G391KA 820 | 0.243 | 2.93 | 25] 30] P11862-ND@ 3.75 3.08 2.59 1.80 | EET-UQ2D821CA 
390 | 0510 | 213 | 35 | 30 | P13875-ND 593 5.03 4.34 3.26 | EET-UQ2G391LA 820 | 0.243 | 2.93 | 30] 25| P11863-ND@ 4.48 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2D821DA 
470 | 0.423 | 2.39 | 25] 50 | P13876-ND 6.18 5.23 452 3.39 | EET-UQ2G471JA 1000 | 0.199 | 3.25 |22]| 45] P11842-ND@® 413 3.39 2.85 1.99 | EET-UQ2D102BA 
470 | 0.423 | 2.39 | 30] 40 | P13877-ND 618 5.24 4.52 3.39 | EET-UQ2G471KA 1000 | 0.199 | 3.25 |25| 35| P11843-ND@® 4.16 ~—3.41._—-2.87__2.00 | EET-UQ2D102CA 
470 | 0.423 | 2.39 | 35} 30 | P13878-ND 677 5.74 4.95 3.72 | EET-UQ2G471LA 299 | 1000 | 0.199 ] 3.25 | 30] 30 | P11844-NDe 4.66 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2D102DA 
560_| 0.355 | 269 | 30| 45 | P13879-ND 743 6.03 5.21 3.91 | EET-UQ2G561KA 1000 | 0.232 | 3.25 |35| 25] P11845-ND@® 5.23 4.29 3.60 2.51 | EET-UQ2D102EA 
560 | 0.355 | 2.69 | 35 | 35 | P13880-ND 764 647 559 4.19 | EET-UQ2G561LA 1200 | 0.166 | 3.50 |25| 40] P11846-ND® 4.64 3.81 3.20 2.28 | EET-UQ2D122CA 
680 | 0.293 | 2.96 | 35] 40 | P13881-ND 885 749 647 4.86 | EET-UQ2G681LF 1200 | 0.166 | 3.50 |30]| 30] P11847-ND® 5.32 4.37 3.67 2.56 | EET-UQ2D122DA 
680 | 0.293 | 2.96 | 30] 50 | P13882-ND 847 717 6.20 4.65 | EET-UQ2G681KA 1500 | 0.133 | 3.87 |25| 50] P11848-ND@® 5.40 4.43 3.72__2.59 | EET-UQ2D152CA 
680 | 0.293 | 2.96 | 35} 45 | P13883-ND 851 7.21 6.23 4.67 | EET-UQ2G681LA 1500 | 0.144 | 387 [30] 35] P11849-ND® 602 4.94 415 289 | EET-UQ2D152DA 
820 | 0.243 | 3.25 | 35] 45 | P13884-ND 9.30 8.02 7.05 5.54 | EET-UQ2G821LF 1500 | 0.144 | 3.87 |35]| 30] P11850-ND® 5.49 4.65 4.02 3.02 | EET-UQ2D152EA 
820 | 0.243 | 3.25 | 35 | 50 | P13885-ND 8.92 7.69 6.76 5.32 | EET-UQ2G821LA 1800 | 0.120 | 4.32 |30]| 45] P11851-ND® 5.74 4.86 4.20 3.15 | EET-UQ2D182DA 
120 | 1.658 ] 1.08 | 22] 25 | P13886-ND 4.04 3.32 2.79 1.94 | EET-UQ2S121HA 1800 | 0.120 | 4.32 | 35] 35 | P11852-ND 6.14 520 4.49 3.37 | EET-UQ2D182EA 
150 | 1.326 | 1.30 | 22] 30 | P13887-ND 4.09 3.35 2.82 1.96 | EET-UQ2S151HA 2200 | 0.098 | 4.92 |30| 50] P11853-ND® 6.61 5.60 4.84 3.63 | EET-UQ2D222DA 
150 | 1.326 | 1.30 | 25) 25 | P13888-ND 416 3.41 2.87 2.00 | EET-UQ2S151JA 2200 | 0.105 | 4.92 [35] 40 | P11854-ND@ 7.03 5.95 5.44 3.86 | EET-UQ2D222EA 
180 | 1.105 | 1.48 | 22| 35 | P13889-ND 445 3.65 3.07 2.14 | EET-UQ2S181HA 2700 | 0.086 | 554 |35| 50] P11855-ND® 812 6.88 5.94 4.46 | EET-UQ2D272EA 
180 | 1.105 | 1.48 |25| 30 | P13890-ND 456 3.74 3.14 2.19 | EET-UQ2S181JA 270 | 0737 | 1.31 122) 25 | P11872-ND 3472.54 2.09 1.36 | EET-UQ2E271BA 
220 | 0.904 | 1.65 | 22 | 40 | P13891-ND 4.91 4.03 3.38 2.36 | EET-U0Q2S221HF 330 | 0.603 | 1.75 |22| 30 | P11873-NDe 3.42 274 2.25 1.47 | EET-UQ2E331BA 
220 | 0.904 | 1.65 | 25 | 35 | P13892-ND 5.03 4.12 3.46 2.41 | EET-UQ2S221JA 390 | 0510 | 1.91 | 22] 30 | P11874-ND 3.20 262 2.21 1.54 | EET-UQ2E391BA 
220 | 0.904 | 1.65 / 30} 25 | P13893-ND 5.63 4.62 3.88 2.70 | EET-UQ2S221KA 390 | 0510 | 1.91 | 25] 25 | P11875-ND 3.25 2.67 2.24 1.56 | EET-UQ2E391CA 
270 | 0.737 | 1.94 | 22] 45 | P13894-ND 5.53 4.54 3.81 2.66 | EET-UQ2S271HF 470 | 0.423 | 211 [22] 35 | P11876-ND® 349 286 2.41 1.68 | EET-UQ2E471BA 
270 | 0.737 | 1.94 | 25 | 40 | P13895-ND 559 4.58 3.85 2.68 | EET-UQ2S271JA 470 | 0.423.) 2.11125) 30) P11877-ND® 3.53. 2.90 2.431.70 | EET-UQ2E471CA 
270 | 0.737 | 1.94 | 30 | 30 | P13896-ND 574 4.71 3.96 2.76 | EET-UQ2S271KA 560 | 0.355 | 2.25 | 22| 40 | P11878-ND 3.81 3.413 2.63 1.83 | EET-UQ2E561BA 
4op | 380 | 0.603 | 217 | 25 | 45 | P13897-ND 5.37 4.55 3.93 2.95 | EET-UQ2S331JA 560 | 0.355 | 2.25 | 25] 30| P11879-ND® 3.87 317 2.67 1.86 | EET-UQ2E561CA 
330 0.603 217 30 | 30 | P13898-ND 6.28 5.32 4.59 3.45 | EET-UQ2S331KF 560 0.355 2.25 30 | 25 | P11880-ND 436 3.58 3.01 2.09 | EET-UQ2E561DA 
330 | 0.603 | 2.17 | 35] 25 | P13899-ND 5.91 5.00 4.32 3.24 | EET-UQ2S331LA 680 | 0.293 | 2.50 | 22| 45 | P11881-ND 4.24 3.48 2.92 2.04 | EET-UQ2E681BA 
390_| 0.510 | 227 | 25 | 50 | P13900-ND 6.44 5.45 4.71 3.53 | ET-UQ2S391JA 680 | 0.293 | 250 | 25] 35| P11882-ND® 428 351 295 2.06 | EET-UQ2EG81CA 
390 ) 0.510 | 2.27 | 30] 35 | P13901-ND 6.54 5.54 4.79 3.59 | EET-UQ2S391KA 250} 680 | 0.293 | 2.50 |30] 30| P11883-ND@ 4.97 4.07 3.42 2.39 | EET-UQ2E681DA 
390 0.510 2.27 35 | 30 | P13902-ND 6.73 5.70 4.92 3.69 | EET-UQ2S391LA 820 0.243 2.77 22 | 50 | P11884-ND 479 3.93 3.30 2.30 | EET-UQ2E821BA 
470 | 0.423 | 2.61 | 30] 40 | P13903-ND 7.33 6.21 5.36 4.02 | EET-UQ2S471KF 820 | 0.243 | 2.77 |25| 40| P11885-ND® 4.78 392 3.29 2.30 | EET-UQ2E821CA 
470 0.423 2.61 35 | 35 | P13904-ND 7.56 6.40 553 4.15 | EET-UQ2S471LA 820 0.243 277 30 | 30 | P11886-ND@ 5.27 432 3.63 2.53 | EET-UQ2E821DA 
560 | 0.355 | 2.82 | 30| 45 | P13905-ND 8.30 7.02 6.07 4.55 | EET-UQ2S561KF 320 | 0.243 | 2.77 135] 25) Pilss7-ND® 5.84. 4.79 4.03 2.81 | EET-UQ2ES21EA 
560 |) 0.355 | 2.82 | 35 | 40 | P13906-ND 863 7.31 6.31 4.73 | EET-UQ2S561LA 1000 | 0.199 | 3.32 | 25] 45 | P11864-ND 5.42 4.45 3.74 2.60 | EET-UQ2E102CA 
680 |) 0.293 | 3.11 | 30] 50 | P13907-ND 10.59 9.13 8.03 6.31 | EET-UQ2S681KF 1000 | 0.199 | 3.32 |30]| 35] P11865-ND® 5.89 4.83 4.06 2.83 | EET-UQ2E102DA 
680 |) 0.293 | 3.11 | 35] 45 | P13908-ND 10.22 8.81 7.75 6.09 | EET-UQ2S681LA 1000 | 0.199 | 3.32 |35]| 30] P11866-ND@® 5.53 4.68 4.04 3.08 | EET-UQ2E102EA 
820 | 0.243 | 3.30 | 35 | 50 | P13909-ND 11.60 10.00 8.79 6.91 | EET-UQ2S821LA 1200 | 0.166 | 353 |30| 40| P11867-ND® 5.81 4.92 4.25 3.19 | EET-UQ2E122DA 
82 | 2.426 | 0.83 | 22] 25 | P13910-ND 3.43 2.74 2.26 1.47 | EET-UQ2W820HA 1200 | 0.166 | 353 [35] 35] P11868-ND® 6.19 5.24 453 3.40 | EET-UQ2E122EA 
100 | 1.989 | 0.93 | 22| 25 | P13911-ND 3.26 2.67 2.25 1.57 | EET-UQ2W101HA 1500 | 0.133 | 4.04 |30]| 50] P11869-ND® 6.81 5.76 4.98 3.74 | EET-UQ2E152DA 
120 | 1.658 | 1.04 | 22) 30 | P13912-ND 3.47 2.85 2.40 1.67 | EET-UQ2W121HA 1500 | 0.133 | 4.04 | 35] 40] P11870-ND@® 7.12 6.03 5.21 3.91 | EET-UQ2E152EA 
150 | 1.326 | 1.19 | 22} 30 | P13913-ND 432 3.54 2.98 2.08 | EET-UQ2W151HF 1800 | 0.111 | 4.55 | 35] 45] P11871-ND@® 8.09 «6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2E182EA 
150 | 1.326 | 119 | 22| 35 | P13914-ND 3.90 3.21 2.69 1.88 | EET-UQ2W151HA 150 | 1326 141421221) 251 P11912-ND 3412256215 1.50 | FET-UQ2V151BA 
150 | 1.326 | 1.19 | 25 | 25 | P13915-ND 448 3.67 3.09 2.15 | EET-UQ2W151JF 180 | 1.105 | 1.22 | 22) 30] P11913-ND® 332 2.73 2.29 1.60 | EET-UQ2V181BA 
150 | 1.326 | 1.19 | 25 | 30 | P13916-ND 3.97 3.26 2.74 1.91 | EET-UQ2W151JA 220 | 0.904 | 1.44 | 22] 35] P11914-ND@® 369 303 254 1.77 | EET-UQ2V221BA 
180 1.105 1.35 22 | 35 | P13917-ND 4.83 3.97 3.33 2.32 | EET-UQ2W181HF 270 0.737 1.66 22 40 | P11915-ND 411 3.38 2.84 1.98 | EET-UQ2V271BA 
180 | 1.105 | 1.35 | 22} 40 | P13918-ND 434 3.56 2.99 2.08 | EET-UQ2W181HA 270 | 0.737 | 1.66 [25| 30| P11916-ND@® 4.22 3.46 2.91 2.03 | EET-UQ2V271CA 
180 | 1.105 | 1.35 | 25 | 30 | P13919-ND 4.39 3.60 3.03 2.11 | EET-UQ2W181JA 330 | 0.603 | 1.88 [22] 45| P11917-ND® 461 378 348 2.21 | EET-UQ2V331BA 
220 | 0.904 | 155 | 22} 45 |) P13920-ND 488 4.01 3.37 2.35 | EET-UQ2W221HA 330 | 0603 | 1.88 | 25] 35 | P11918-ND@ 4.72 3.87 3.26 2.27 | EET-UQ2V331CA 
220 | 0.904 | 1.45 | 25} 35 | P13921-ND 5.39 4.42 3.71 2.59 | EET-UQ2W221JF 390 | 0510 | 2.06 | 22| 50 | P11919-ND 5.28 4.33 3.64 2.54 | EET-UQ2V391BA 
220 | 0.904 | 1.55 | 25} 40 | P13922-ND 495 4.06 3.41 2.38 | EET-UQ2W221JA 390 | 0510 | 206 | 25] 40 | P11920-ND 5.26 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2V391CA 
220 0.904 1.55 30 | 25 | P13923-ND 5.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2W221KF 390 0.510 2.06 30 | 30 | P11921-ND 586 481 4.04 2.82 | EET-UQ2V391DA 
220 | 0.904 | 1.55 | 30 | 30 | P13924-ND 5.38 4.42 3.71 2.59 | FET-UQ2W221KA 300 | 0510 | 2.06 | 35] 25 | P11922-ND 535 453 3.91 2.93 | EET-UQ2V391EA 
220 | 0.904 | 1.55 | 35} 25 | P13925-ND 581 477 4.01 279] EET-UO2W221LA] | 350) 47q | g4o3 | 2.40 | 25) 45 | P11923-ND 5.93 4.87 4.09 2.85 | EET-UQ2V471CA 
450 | 270 | 0.787 | 1.78 | 22 | 50 | P13926-ND 577 4.73 3.97 2.77 | EET-UQ2W271HA 470 | 0.423 | 240 | 30] 35 | P11924-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-UQ2V471DA 
270 0.737 1.78 25 | 40 | P13927-ND 6.76 4.72 3.97 2.77 | EET-UQ2W271JA 470 0.423 2.40 35 | 30 | P11925-ND@ 5.81 4.92 425 3.19 | EET-UQ2V471EA 
270 0.737 1.78 30 | 30 | P13928-ND 5.23 443 3.83 2.87 | EET-UQ2W271KA 560 0.355 2.60 251 50 | P11926-ND 5.80 4.91 4.24 3.18 | EET-UQ2V561CA 
270 | 0.737 | 1.78 | 35 | 25 | P13929-ND 550 4.66 4.03 3.02 | EET-UQ2W271LF 560 | 0.355 | 260 1301) 40 | P11927-ND 623.528 456 3.42 | EET-UQOV561DA 
330 0.603 2.01 25 | 45 | P13930-ND 5.86 497 429 3.22 | EET-UQ2W331JF 560 0.355 2.60 35 | 30 | P11928-ND@ 6.57 5.57 4.81 3.61 | EET-UQ2V561EA 
330 0.603 2.01 30 | 35 | P13931-ND 6.29 5.33 4.60 3.45 | EET-UQ2W331KF 680 0.293 2.93 30 | 45 | P11929-ND@ 71 6.02 5.20 3.90 | EET-UQ2V681DA 
330 |) 0.603 | 2.01 | 30] 40 | P13932-ND 615 5.21 4.50 3.38 | EET-UQ2W331KA 680 | 0.293 | 2.93 | 35] 35| P11930-ND@® 7.48 633 5.47 4.10 | EET-UQ2V681EA 
330 |) 0.603 | 2.01 | 35 | 30 | P13933-ND 649 5.50 4.75 3.56 | EET-UQ2W331LA 820 | 0.243 | 3.25 |30| 50| P11931-ND@® 8.33 7.06 6.09 4.57 | EET-UQ2V821DA 
390_| 0.510 | 224 | 30] 40 | P13934-ND 6.82 5.78 4.99 3.75 | FET-UQ2W391KA 820 | 0.243 | 3.25 | 35] 45| P11932-ND® 838 7.09 613 4.60 | EET-UQ2V821EA 
390 ) 0.510 | 2.24 | 35 | 30 | P13935-ND 7.67 6.49 5.61 4.21 | EET-UQ2W391LF 1000 | 0.199 | 3.54 |35| 50] P11911-ND® 8.89 7.67 6.74 __5.30 | EET-UQ2V102EA 
390 | 0.510 ) 2.24 | 35 | 35 | P13936-ND 7.23 6.12 5.29 3.97 | EET-UQ2W391LA 120 | 1658 | 1.02 [22] 25| P11e88-ND® 332 273 229 1.60 | EET-UQ2G121BA 
470 | 0.423 | 2.53 | 30) 45 | P13937-ND 776 6.57 5.68 4.26 | EET-UQ2W471KA 150 | 1326 | 1.16 |22| 30] P11889-ND@ 3.37 277 233 1.62 | EET-UQ2G151BA 
470 | 0.423 ) 253 | 35 | 35 | P13938-ND 8.51 7.20 6.22 4.67 | EET-UQ2W471LF 180 | 1.105 | 1.30 |22| 30] P13320-ND® 358 310 262 1.97 | EET-UQ2G181BF 
470_| 0.423 | 2.53 | 35 | 40 | P13939-ND 8.07 6.83 5.90 __ 4.43 | EET-UQ2W471LA 180 | 1.105 | 144 |22] 35) P11890-ND@® 368 302 254 1.77 | EET-UQ2G181BA 
560 0.355 2.82 30 | 50 | P13940-ND 8.95 7.58 6.55 4.91 | EET-UQ2W561KA 220 0.904 1.40 22 | 35 | P13321-ND@ 3.94 3.41 288 2.16 | EET-UQ2G221BF 
560 | 0.355 ) 2.82 | 35 | 40 | P13941-ND 8.67 7.47 6.57 5.17 | EET-UQ2W561LF 220 | 0904 | 149 |22| 40| Pitsgi-ND® 410 336 283 1.97 | EET-UQ2G221BA 
560 | 0.355 | 2.82 | 35) 45 | P13942-ND 8.28 7.14 6.27 4.94 | EET-UQ2WS61LA 220 | 0.904 | 149 | 25] 30] P11892-ND® 417 342 288 2.01 | EET-UQ2G221CA 
680 | 0.293 | 3.02 [35] 45 | P13943-ND 10.64 9.17 8.06 6.34 | EET-UQ2W681LF 270 | 0737 | 167 |22| 45| Pi1893-ND® 463 380 319 2221 FET-U02G271BA 
TSU@ Highly Miniaturized Version 85°C, 2000 Hour Life, 6.3mm Pins 270 | 0.737 | 1.67 | 25| 35 | P11894-ND 4.75 3.89 3.27 2.28 | EET-UQ2G271CA 
560 | 0.355 | 2.25 | 22] 25] P11839-ND@® 318 255 210 1.37 | EET-UQ2C561BA 270 | 0.737 | 1.67 [30] 30 | P11895-ND@ 540 4.43 3.72 2.59 | EET-UQ2G271DA 
680 |) 0.293 | 2.50 | 22] 30 | P11840-ND@ 342 274 225 1.47 | EET-UQ2C681BA 400 | 330 | 0.603 | 1.90 |22] 50] P11896-ND@® 5.43 446 3.75 2.61 | EET-UQ2G331BA 
820 | 0.243 2.75 | 22) 35 | P11841-NDe@ 3.25 2.66 2.24 = 1.56 | EET-UQ2C821BA 330 | 0.603 1.90 | 25] 40 | P11897-NDe 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2G331CA 
1000 | 0.199 3.00 22 | 40 | P11821-ND@ 3.55 2.91 2.45 1.71 | EET-UQ2C102BA 330 0.603 1.90 30 | 30 | P11898-ND® 6.01 4.93 415 2.89 | EET-UQ2G331DA 
1000 | 0.199 3.00 [25 | 30 | P11822-ND@ 3.61 2.96 2.49 1.73 | EET-UQ2C102CA 330 | 0.603 1.90 | 35] 25 | P11899-NDe 5.53 4.68 4.04 3.03 | EET-UQ2G331EA 
1200 | 0.166 | 325 [22] 45] Pi1823ND@® 392 322 271 1.89 | EET-UQ2C122BA 390 | 0510 | 213 [25 | 45 | P11900-ND 6.03 4.95 4.16 2.90 | EET-UQ2G391CA 
160| 1200 | 0.166 | 3.25 | 25| 35 | P11824-ND 3.95 3.24 272 1.90 | EET-UQ2C122CA 390 | 0510 | 213 |30| 35| P11901-ND 565. 479 414 3.10 | EET-UQ2G391DA 
1200 | 0.166 | 3.25 |30| 25) P11825-ND® 4.66 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2C122DA 390 | 0510 | 213 |35| 30] P11902-ND® 595 5.04 435 3.27 | EET-UQ2G391EA 
1500 | 0.133 | 3.73 |22| 50) P11826-ND® 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2C152BA 470 | 0423 | 239 |25| 50| P11903-ND@ 6.19 524 4.53 3.40 | EET-UQ2G471CA 
1500 | 0.133 | 3.73 |25| 40 | P11827-ND® 4.78 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2C152CA 470 | 0.423 | 239 |30| 40] P11904-ND@ 6.20 525 4.54 3.40 | EET-UQ2G471DA 
1500 | 0.133 | 3.73 [30] 30] P11828-ND 516 4.24 3.56 2.48 | EET-UQ2C152DA 470 | 0.423 | 2.39 | 35] 30] P11905-ND@® 679 5.75 4.97 3.73 | EET-UQ2G471EA 
1500 | 0.133 | 3.73 | 35] 25) P11829-ND 554 454 3.82 2.66 | EET-UQ2C152EA 560 | 0.355 | 2.69 |30| 45 | P11906-ND@® (7.15 6.05 5.23 __3.92 | EET-UQ2G561DA 
1900 | 0.111 | 4.20 | 25| 45 | P11830-ND@ 5.01 4.11 3.45 2.40 | EET-UQ2C182CA | RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Max. /|85°C(rms) Max. /|105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)Q|(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
560 | 0.355 | 269 |35| 35| P11907-ND® 7.66 649 5.60 4.20 | EET-UQ2G5G1EA 5600 | 0.089 | 220 | 20] 35] Pe567-ND 4.02 330 2.31 1.61 | ECO-S1EA562AA 
680 | 0.293 | 2.70 |35| 40] P13322-ND® 8.88 7.69 649 4.87 | EET-UQ2G681EF 5600 | 0.089 | 2.20 | 22] 30] Pe997-ND 3.57 286 1.96 1.28 | ECO-S1EA562BA 
4p | 680 | 0.293 | 2.96 | 30| 50 | Pi1908-ND® 7.68 6.62 5.82 4.58 | EET-UQ2G681DA 6800 | 0.073 | 240 | 25| 25 | P6570-NDe 3.41 280 1.96 1.37 | ECO-S1EA682CA 
680 | 0.293 | 296 |35| 45] P11909-ND® 7.72 665 5.85 4.60 | EET-UQ2G681EA 8200 | 0.061 | 270 | 22| 35 | Pé571-NDe 3.58 294 2.06 1.44 | ECO-S1EA822BA 
820 | 0.243 | 2.96 |35| 45] P13323-ND® 10.32 893 7.54 5.66 | EET-UQ2G821EF 8200 | 0.061 | 270 | 30| 25 | P6572-ND 3.92 3.22 2.26 1.57 | ECO-S1EA822DA 
820 | 0.243 | 3.25 |35| 50| P1I910-ND® 8.94 7.71 6.78 5.33 | FET-UQ2G821EA 70000 | 0.051 | 3.00 | 22] 40 | P6573-NDe 3.80 342 249 1.52 | ECO-S1EA103BA 
150 | 1326 | 1.18 |22| 30] P13324-ND@ 349 3.03 256 1.92 | EET-UQ2S151BA 10000 | 0.051 | 3.00 | 30] 30] P6574-ND@ 4.25 348 2.44 1.70 | ECO-S1EA103DA 
150 | 1326 | 1.18 |25| 25] P13325-ND@® 355 3.08 2.60 1.95 | EET-UQ2S151CA 12000 | 0.044 | 320 | 22] 45 | P6575-ND@ 427 350 245 1.71 | ECO-S1EA123BA 
480 | 1105 | 1.40 |22| 35] P13326-ND@® 380 3.29 278 2.09 | EET-UQ2S181BA 25 | 12000 | 0.044 | 3.20 | 35| 25 | P6576-ND@ 5.01 4.11 288 2.01 | ECO-S1EA123EA 
220 | 0.904 | 152 |22| 40] P13327-ND® 4.19 3.63 3.07 2.30 | EET-UQ2S221BA 15000 | 0.036 | 3.60 | 25| 45 | P6577-ND@ 4.87 4.00 2.80 __1.95 | ECO-S1EA153CA 
220 | 0.904 | 152 |25| 35| P13328-ND® 4.30 3.72 3.14 2.36 | EET-UQ2S221CA 15000 | 0.036 | 360 |35| 30] Pé578-NDe 552 453 3.47 2.21 | ECO-S1EA153EA 
220 0.904 1.52 30 | 25 | P13329-ND@ 4.81 417 352 2.64 | EET-UQ2S221DA 18000 | 0.030 3.90 25 | 50 | P6996-ND® 5.29 4.34 3.04 2.12 | ECO-S1EA183CA 
270 0.737 1.73 22 | 45 | P13330-ND@ 4.73 410 3.46 2.60 | EET-UQ2S271BF 18000 | 0.030 3.90 35 | 35 | P6590-ND® 6.07 4.98 3.49 2.43 | ECO-S1EA183EA 
270 0.737 1.73 25 40 | P13331-ND@ Wad 414 3.49 2.62 | EET-UQ2S271CA 22000 | 0.025 4.30 30 | 45 | P6591-ND 5.46 4.63 3.33 2.50 | ECO-S1EA223DA 
0 330 0.603 4.95 25) 45 | P13332-NDe 5.38 4.66 3.94 2.95 | EET-UQ2S331CA 22000 | 0.025 4.30 35 | 35 | P6592-ND® 5.75 4.87 3.51 2.63 | ECO-S1EA223EA 
330 | 0.603 | 1.95 |30| 30| P13333-ND® 5.92 5.13 4.33 3.25 | EET-UQ2S331DF 27000 | 0.021 | 480 | 35| 45 | P6593-ND 6.56 556 4.00 3.00 | ECO-S1EA273EA 
390 0.510 217 251 50 | P13334-ND@ 6.46 5.59 4.72 3.54 | EET-UQ2S391CA 33000 | 0.018 5.50 35 | 50 | P6594-ND® 7.40 6.27 4.51 3.39 | ECO-S1EA333EA 
390 | 0.510 | 217 |30| 35] P13335-ND® 6.56 5.68 4.80 3.60 | EET-UQ2S391DA 1500 | 0.287 | 1.10 | 22] 25 | P7465-ND® 288 231 1.58 1.03 | ECO-SIVAT52BA 
390 | 0.510 | 217 |35| 30] P13336-ND® 6.75 585 4.94 3.70 | EET-UQ2S391EA 2200 | 0.196 | 1.48 | 22| 25 | P7466-NDe 312 250 1.72 1.12 | ECO-S1VA222BA 
470 | 0.423 2.44 | 30] 40 | P13337-NDe 7.35 6.37 5.38 4.03 | EET-UQ2S471DA 3300 ) 0.121 1.90 | 22 | 25 | P6596-ND® 3.44 2.76 = 1.89 1.23 | ECO-S1VA332BA 
470 | 0.423 | 2.44 |35| 35| P13338-ND® 7.58 6.57 5.55 4.16 | EET-UQ2S471EA 3900 ] 0.111 | 2.00 | 20} 35) P6597-ND 417 3.42 2.39 1.67 | ECO-S1VA392AA 
560 1 0.355 | 2741301 451 P13339NDe 8.32 7.20 6.08 4.56 | EET-UQ2S561DA 3900 | 0111 | 200 | 22| 30 | P6598-NDe 3.70 297 2.03 1.33 | ECO-S1VA392BA 
560 | 0.355 | 2.74 | 35] 40 | P13340-ND@ 8.65 7.49 6.33 4.75 | EET-UQ2S561EA 4700 | 0.088 | 220 | 25) 25 | P6600-NDe 3.58 294 2.06 1.43 | ECO-S1VA472CA 
680 | 0.293 | 3.11 | 35] 45} P13341-ND® 11.34 9.82 8.29 6.22 | EET-UQ2S681EA 5600 | 0.074 | 240 | 22| 35) P6658-ND® 3.76 3.08 = 2.16 1.51 | ECO-S1VA562BA 
321 2496 | 083 1221251 PI19S5NDe 3.43275. 226 1.48 | EET-UOoW820BA 5600 | 0.074 | 240 | 30] 25] P6659-ND 4.06 3.33 2.33 1.63 | ECO-S1VA562DA 
too | 19899 | o93 |o2| o5| pitosaNDe@ 396 268 225 157 | EET-UGOWTO1BA 6800 | 0.061 | 260 | 22| 40 | P6660-NDe 441 337 2.36 1.65 | ECO-S1VA682BA 
: . : : : : 6800 | 0.061 | 260 | 30| 30| Pé661-NDe 441 362 2.53 1.77 | ECO-S1VA682DA 
420 | 1.658 | 1.04 |22| 30] P11934-ND@ 3.48 286 2.40 1.68| EET-UQ2W121BA) | 35 
150 | 1.326 | 119 | 22] 35) P11935-ND@® 392 3.21 2.70 1.88 | EET-UQ2W151BA 8200 ) 0.051 | 2.90 | 22 | 50) P6662-NDe® 4.41 3.62 2.53 1.77 | ECO-S1VA822BA 
150 | 1.326 | 149 |25| 30| P11936-ND® 3.98 3.27 2.75 1.91 | FET-UQ2W151CA ao at ae - Z Ee a ee ae Ae Saad tere 
ts0 | 1105 | 1.35 [22] 40] Pi1937-ND® 435 357 3.00 2.09 | EET-UQ2W181BA teuao toad |< aon: ae'l an lke ‘ rob 208: ENO: 
, t 5 | 30 | P6665-NDe 5.71 4.69 3.28 2.29 | ECO-S1VA103EA 
180 | 1105 | 1.35 |25| 30] P11938-ND@ 4.40 3.61 3.04 2.42 | EET-UQ2W181CA 49000 | 00035 | 350 | 25 | so |RBBSEIDeS Bann LAO! <o0"--a:08 | ECO SIVAIDAGA 
220 | 0.904 | 145 |25| 35] P13342-ND® 4.60 3.99 3.37 2.53 | EET-UQ2Ww221CF : : : : z : 
200 | 0.904 | 155 |22| 45| P11939-NDe 490 402 338 235 | EET-UQ2W221BA 72000 | 0.035 | 350 | 35| 30| Péc67-ND® 6.35 521 3.65 2.54 | ECO-SIVA123EA 
20 | 0904 | 155 |25| 40| Pit940-ND® 497 407 342 239 | EET-UGoW221CA 15000 | 0.030 | 390 | 30] 45 | Pé6668-ND® 5.88 4.98 3.58 2.69 | ECO-S1VA153DA 
: : : : : : 15000 | 0.030 | 390 |35| 35 | Pé6669-ND® 617 523 3.76 2.82 | ECO-S1VA153EA 
220 | 0.904 | 155 |30| 30| P1I941-ND® 5.40 443 3.72 2.59 | EET-UQ2W221DA é i 
18000 | 0.028 | 4.30 |35| 40 | P6670-ND@ 7.04 596 4.29 3.22 | ECO-S1VA183EA 
220 | 0.904 | 1.55 |35| 25] P11942-ND® 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-UQ2Ww221EA : 7 
22000 | 0.023 | 5.00 | 35| 50 | Pé671-ND@ 7.73654 4.71 3.53 | ECO-S1VA223EA 
270 | 0.737 | 1.78 |22| 50| P11943-ND® 5.78 4.74 3.99 2.78 | EET-UQ2W271BA 
450 : 3 7000 | 0.232 | 090 | 22] 25 | P7467-NDe 291 234 1.60 1.05 | ECO-SiHA102BA 
270 | 0.737 | 1.78 |25| 40| P11944-ND® 5.77 4.74 3.98 2.77 | EET-UQ2W271CA 
: a 1500 | 0.155 | 1.25 | 22| 25 | P7468-ND® 312 250 1.72 1.12 | ECO-S1HA152BA 
270 | 0.737 | 1.78 |30| 30| P11945-ND® 5.24 4.44 3,842.88 | EET-UQ2W271DA is00 | 0129 | 450 | 20 | on (REeeeiines Boa” oe. an 448 ceo iHAiaoHA 
320 ) 0.603 ) 1.88 / 30) 35 | eisa4sND@) 6.31 5.48 4.61 3.46 | EET-U2W33iDF 2200 | 0.105 | 1.70 |22| 30| P6675-ND® 357 286 1.96 1.28 | ECO-S1HA222BA 
eH Te aa . _ Seen aH ae a sag BE OWI RA 2700 | 0.086 | 1.80 | 25| 25| Pee77-ND® 343 2.82 1.97 1.38 | ECO-S1HA272CA 
‘ : UW ees pos ; 3300 | 0.070 | 200 |22| 35| Pe67é-ND® 363 298 2.09 1.45 | ECO-S1HA332BA 
330 | 0.603 | 2.01 |35| 30] P11948-ND® 6.51 551 4.76 3.57 | EET-UQ2W331EA 5 3 
3300 | 0.070 | 2.00 | 25| 30] P6679-NDe 3.69 3.03 212 1.48 | ECO-S1HA332CA 
390 | 0.510 | 2.24 180 | 40 (Rane 6855.80 5.01_3.76 | EET-UQ2W391DA 3900 | 0.064 | 220 |22| 40] Peego-ND® 388 319 223 1.56 | ECO-S1HA392BA 
390 | 0510 | 224 [35] 35| P1I950ND® 7.25 614 5.30 3.98 | EET-UQ2W391EA 3000 | 0064 | 220 | 301 25 | peeet-NDe 423 348 243 1.70 | ECO-S1HA392DA 
470 | 0.423 | 2.53 | 30) 45) PI1951-ND® = 7.78 = 6.59 5.69 4.27 | EET-UQ2W471DA 4700 | 0.053 | 250 | 22 | 45 | Pe6g2-NDe 4.27 351 2.46 1.71 | ECO-S1HA472BA 
470 | 0.423 | 2.53 | 35) 40 | P11952-ND® = 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2WA7IEA | | 59 [4799 | 0.053 | 2.50 | 35| 25 | P6083-ND® 5.02 442 2.89 2.01 | ECO-SIHA472EA 
560 | 0.355 | 282 |30] 50| P11953-ND® 811 7.00 6.15 4.84 | EET-UQ2WS561DA : f 
5600 | 0.050 | 2.80 | 22| 50| P6684-NDe 4.62 3.79 2.65 1.85 | ECO-S1HA562BA 
560 | 0.355 | 282 |35| 45] P11954-ND® 8.30 7.16 6.29 4.95 | EET-UQ2WS61EA 5600 | 0.060 | 280 |35| 30 | Pecas-NDe Bat 444 311 217 | ECO-STHASGEA 
680 | 0.293 | 3.02 |35| 50| P13344-ND® 11.80 10.22 8.63 6.47 | EET-UQ2W681EA 6s00 | 0.046 | 330 |25/ 50 | Pecae-NDe 520 427 299 2.08 | ECO-STHAGB2CA 
6800 | 0.046 | 3.30 | 35| 30| P6687-NDe 5.94 4.87 3.41 _ 2.38 | ECO-S1HAG82EA 
Max. {105°C (rms) 8200 | 0.038 | 3.60 | 30| 45 | P6688-NDe 6.25 513 3.59 2.50 | ECO-S1HA822DA 
ESR | Ripple | Dim. 8200 | 0.038 | 3.60 | 35| 35 | P6689-NDe 5.61 4.75 3.42 2.57 | ECO-S1HA822EA 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 40000 | 0.033 | 4.00 | 30) 50 | P6690-ND® 5.89 4.99 3.59 2.69 | ECO-S1HA103DA 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D [ L | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. 10000 | 0.033 | 4.00 | 35] 40 | Pé691-ND@ 6.42 543 3.91 2.94 | ECO-S1HA103EA 
TSNH Long Life and High Ripple Current 105°C, 2000 Hour Life 12000 | 0.028 | 450 |35| 45 | Pé6692-ND@ 7411 6.02 4.34 3.25 | ECO-S1HA123EA 
1) 70] 20 1 221315) P6450-ND 310249 204 1.38 | ECE-SICOA7OE 15000 | 0.022 | 480 | 35 | 50| Pé6693-ND@ 8.17 6.92 4.98 3.74 | ECO-S1HA153EA 
33000 _ 48 35 | 51 | P6455-ND 7.85 6.64 5.74 4.31 | ECE-S1CG333Z 680 0.414 0.90 22 | 25 | P7469-ND@ 2.89 2.31 1.59 1.04 | ECO-S1JA681BA 
73300 | 171221315] P6456-ND 307246202 1.32 | ECE-S1EG330E ooo | 0.282 | 4.17 | 22| 25 | P7470-NDe 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S1JA102BA 
og | 6800 | — 26 |25| 40 | pedse-ND 379 311 261 182 | ECE-S1EG682M 1200 | 0.235 | 1.40 | 22| 25 | P7472-NDe 3.22 258 1.77 1.15 | ECO-S1JA122BA 
to000 | — 31 |25| 50) pe4so-ND 469 385 324 225 | ECE-S1EGIO3N 1500 | 0.188 | 1.50 | 20| 35 | P7473-ND 456 3.65 2.50 1.63 | ECO-S1JA152AA 
22000! — 40/35/51) ped61-ND 816 691 596 447 | ECE-S1EG2237 1500 | 0.188 | 150 | 22| 30 | P7474-NDe 3.52 282 1.93 1.26 | ECO-S1JA152BA 
35 | 15000 | — 3.9 | 35| 51 | P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 | ECE-S1VG153Z bs oer to Ee x ao an Ae Be re Soe 
50 | 10000 | — | 37 (35 | 51 [IRSsisaNo) SNS S00) Sa 2 9.68: ECE SING 1052 2200 | 0.128 | 200 |22| 35| p7477-ND® 403 3.23 221 1.44 | ECO-S1JA222BA 
63 | 3300 | — 2.5 | 25 | 50 | P6536-ND 451 3.70 3.11 2.17 | ECE-S1JG332N 2200 | 0.128 | 200 | 25| 30| P7478-NDe 441 3.29 2.25 1.47 | ECO-S1JA222CA 
too) 470 | — 1.2 | 22 [31.5] P6474-ND 3.31 265 218 1.42 | ECE-S2AG471E 2700 | 0.104 | 2.20 | 22| 40 | P7479-NDe 438 3.51 2.41 1.57 | ECO-S1JA272BA 
680_| — 14 | 22| 40 | P6539-ND 3.32273 2.20 1.60 | ECE-S2AG681G g3 | 2700 | 0104 | 220 [30] 25 | P7480-ND@ 478 3.83 262 1.71 | ECO-S1JA272DA 
959 | 380 | — 1.25 | 25| 50 | P6581-ND 487 4.00 3.36 2.34 | ECE-S2EG331N 3300 | 0.090 | 250 | 22| 50] P7481-NDe 479 383 263 1.71 | ECO-S1JA332BA 
680 | — 1.8 | 35 | 51 | P6583-ND 6.71 5.68 4.91 _ 3.68 | ECE-S2EG681Z 3300 | 0.090 | 250 | 35| 25 | P7482-NDe 5.70 456 3.13 2.04 | ECO-S1JA332EA 
400 | 220 | — 1.0 | 30| 50 | P6587-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | ECE-S2GG221U 3900 | 0.077 | 270 | 25] 45 | P7483-ND 5.37 430 2.95 1.92 | ECO-S1JA392CA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 3900 | 0.077 2.70 | 35 | 30 | P7484-ND® 6.12 4.90 3.36 2.19 | ECO-S1JA392EA 
3300 | 0.176 | 1.80 | 22] 25| Pr4oi-NDe 2.83. 2.27 1.56 1.02 | ECO-S1CA332BA 4700 | 0.063 | 3.00 | 25| 50] P7485-NDe 5.84 467 3.20 2.09 | ECO-S1JA472CA 
4700 | 0.123 | 1.52 | 22] 25) P7462-ND 3.03 243 1.67 1.09 | ECO-S1CA472BA 4700 | 0.063 | 3.00 | 35| 30] P7486-NDe 6.68 535 3.66 2.39 | ECO-S1JA472EA 
6800 | 0.085 | 2.20 | 22| 25 | P6436-NDe 3.28 263 1.80 1.18 | ECO-S1CA682BA 5600 | 0.053 | 3.30 | 30] 45 | P7487-NDe 6.96 557 3.82 2.49 | ECO-S1JA562DA 
8200 | 0.071 | 240 |22| 30 | P6441-NDe 3.56 285 1.96 1.28 | ECO-S1CA822BA 5600 | 0.053 | 3.30 | 35] 35] P7488-ND 7.34 588 4.03 2.63 | ECO-S1JA562EA 
10000 | 0.066 | 260 | 25| 25 | P6460-NDe 3.41 2.80 1.96 1.37 | ECO-S1CA103CA 6800 | 0.049 | 3.60 | 30| 50 | P7489-NDe 766 6.13 4.20 _2.74 | ECO-S1JA682DA 
72000 | 0.055 | 290 | 22] 35 | Pé64c8-NDe 3.56 293 205 1.43 | ECO-SiCA123BA 6800 | 0.049 | 3.60 | 35) 40] P7490-NDe 8.38 671 459 3.00 | ECO-S1JAG82EA 
12000 | 0.055 | 290 |30| 25 | P6477-ND 3.92 322 225 1.57 | ECO-S1CA123DA 8200 | 0.040 | 3.90 | 35| 45| P7491-NDe 9.28 7.43 5.09 3.32 | ECO-S1JA822EA 
15000 | 0.046 | 3.20 |30) 30| Pé541-NDe 4.28 351 246 1.72 | ECO-S1CA153DA 10000 | 0.033 | 4.40 |35| 50 | P7492-ND® 10.47 838 5.74 3.74 | ECO-S1JA103EA 
18000 | 0.040 | 3.50 |22| 45 | P6543-ND 419 3.44 2.41 1.68 | ECO-S1CA183BA 470 | 0.388 | 080 | 22| 25 | P7493-ND 292 234 1.60 1.05 | ECO-S1KA471BA 
jg (18000 | 0.040 | 3.50 | 35 | 25 | P6545-ND@ 5.05 4.14 290 2.02 | ECO-S1CA183EA 680 | 0.268 | 1.00 | 22] 25| P7494-ND@ 316 253 1.73 1.13 | ECO-S1KAG81BA 
22000 | 0.033 3.80 | 25] 45 | P6547-NDe 4.86 3.99 2.79 1.95 | ECO-S1CA223CA 820 | 0.222 1.20 | 20) 30) P7495-ND 448 3.59 2.46 1.60 | ECO-S1KA821AA 
22000 | 0.033 | 3.80 |35| 30 | P6550-ND® 552 453 3.47 2.21 | ECO-S1CA223EA 820 | 0.222 | 1.20 | 22] 25| P7496-ND@ 3.28 2.63 1.80 1.18 | ECO-S1KA821BA 
27000 | 0.028 | 4.20 | 25| 50 | P6552-ND@ 5.36 4.40 3.08 2.15 | ECO-S1CA273CA 1000 | 0.182 | 1.30 | 22| 30 | P7497-NDe 3.70 2.97 2.03 1.33 | ECO-S1KA102BA 
27000 | 0.028 | 4.20 |35| 30 | P6558-ND 6.10 5.01 3.51 2.44 | ECO-S1CA273EA to00 | 0.182 | 1.30 | 25| 25 | P7498-NDe 3.83 3.07 240 1.37 | ECO-S1KA102CA 
33000 | 0.023 | 4.70 |30| 45 | P6559-ND@ 5.53 4.69 3.38 2.53 | ECO-S1CA333DA 1200 | 0.166 | 1.50 | 22] 30 | P7499-NDe 3.88 3.41 243 1.39 | ECO-S1KA122BA 
33000 | 0.023 | 470 |35| 35 | Pé560-NDe 5.83 4.94 3.55 2.67 | ECO-SICA333EA 80 | 1200 | 0.166 | 150 | 25] 25 | P7500-ND@ 3.92 344 245 1.41 | ECO-S1KA122CA 
39000 | 0.022 | 510 | 30] 50 | P6561-ND® 6.03 510 3.68 2.76 | ECO-S1CA393DA 1500 | 0.133 | 1.70 | 22) 35 | P7501-ND® 418 3.35 2.30 1.50 | ECO-S1KA152BA 
39000 | 0.022 | 510 |35| 40 | P6562-ND® 6.56 5.55 4.00 3.00 | ECO-S1CA393EA 1500 | 0.133 | 1.70 | 25 | 30 | P7502-ND 444356 244 1.59 | ECO-S1KA152CA 
47000 | 0.020 | 550 |35| 45 | P6563-ND® 7.29 618 4.45 3.34 | ECO-S1CA473EA 7800 | 0.111 | 1.80 | 22] 40 | P7503-ND 443 355 2.43 1.59 | ECO-S1KA182BA 
56000 | 0.019 | 6.00 |35| 50 | P6999-ND 7.77658 4.73 3.55 | ECO-S1CAS63EA 1800 | 0.111 | 1.80 | 30} 25 | P7504-NDe 480 3.85 2.64 1.72 | ECO-S1KA182DA 
2200 | 0241 | 1.30 |22| 25 | P7463-NDe 281 226 155 1.01 | ECO-S1EA222BA 2200 | 0.090 | 210 | 22] 45 | P7505-NDe 4.89 3.92 2.68 1.75 | ECO-S1KA222BA 
25 3300 0.161 1.62 22 | 25 | P7464-ND@ 3.03 243 1.66 1.09 | ECO-S1EA332BA 2200 0.090 2.10 35 | 25 | P7506-ND® 615 4.93 3.37 2.20 | ECO-S1KA222EA 
4700 | 0.106 | 200 | 20] 30) P6998-ND 3.81 313 219 1.53 | ECO-S1EA472AA 2700 | 0.074 | 240 | 25| 45 | P7507-ND 5.69 4.55 3.12 2.04 | ECO-S1KA272CA 
4700 | 0.106 | 2.00 | 22| 25 | Pé6566-NDe 3.29 2.64 1.81 1.18 | ECO-S1EA472BA | RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Shoe Shek 
ipple im ipple im. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0/(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0/(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
2700 | 0.074 | 240 | 35| 30] P7508-NDe 674 5.39 3.69 2.44 | ECO-S1KA272EA | | p5,| 1200 | 0166 | 230 [35] 45 | P10133ND® 6.67 5.66 4.98 3.92 | ECO-S2EBI22EA 
3300 | 0.065 | 260 | 25| 50| P7509-NDe 6.23 4.99 342 2.23 | ECO-S1KA332CA 1500 | 0.144 | 250 [35] 50| P10134-ND@ 9.54 8.22 6.02 4.74 | ECO-S2EB152EA 
3300 | 0.065 | 260 | 35] 30] P7510-NDe 7.09 5.68 3.89 2.54 | ECO-S1KA332EA 82 | 2.022 | 064 [22/30] P10135-ND® 359 2.95 207 1.44 | ECO-S2GB820BA 
80 | 4700 | 0.049 | 3.30 | 30] 50 | P7511-NDe 815 6.53 4.47 2.92 | ECO-S1KA472DA 100 | 1.658 | 069 | 22] 30] P10136-ND@ 393 3.23 2.26 1.58 | ECO-S2GB101BA 
4700 | 0.049 | 3.30 | 35| 40 | P7512-NDe 8.90 7.12 4.88 3.18 | ECO-S1KA472EA 100 | 1.658 | 069 | 25] 25] P10137-ND@ 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S2GB101CA 
5600 | 0.050 | 3.70 | 35/ 45 | P7513-ND@ 984 787 5.39 3.52 | ECO-STKA562EA 120 | 1.382 | 0.75 | 22 | 35 | P10138-ND® 4.29 352 247 1.72 | ECO-S2GB121BA 
6800 | 0.041 3.90 | 35 | 50 | P7514-ND® 11.06 8.85 6.06 3.96 | ECO-S1KA682EA 120 | 1.382 | 0.75 | 25 | 30 | P10139-NDe 4.29 3.52 2.46 1.72 | ECO-S2GB121CA 
330 | 0553 | 080 | 22) 05 | P75i5-NDe 305 244. 1.67 1.09 | ECO-S2AA331BA 150 | 1105 | 082 |22] 40] P10140-ND@ 482 395 277 1.93 | ECO-S2GB151BA 
470 | 0388 | 092 |22| 25| P7516NDe 311 249 171 111 | ECO-S2AA471BA 150 | 1105 | 082 | 30] 25] P10141-ND@ 511 419 293 2.05 | ECO-S2GB151DA 
560 | 0.296 | 140 |20/ 30| Pe694-ND 376 308 246 7151 | ECO-S2AASGIAA 180 | 0921 | 095 | 22] 45] P10142-ND@ 453 384 277 2.08 | ECO-S2GB181BA 
‘ : 180 | 0921 | 095 | 30] 30] P10143-ND@ 4.74 401 289 2.17 | ECO-S2GB181DA 
560 | 0.296 | 1.10 | 22] 25 | P6695-NDe 2.84 234 164 1.14| ECO-S2AA561BA | | 4) oon | Oca | aa |o5 | a5 | PIOL4eND 4g) 4h 9443. 9:98 (EGO-SOGBI>104 
820 | 0.202 | 1.40 | 25| 25 | P6697-NDe 3.38 277 1.94 1.35 | ECO-S2AA821CA 75 : 5 | 45 ND@® 5. : . 35 | ECO- 
1000 10.1821 1.701251 30 | Pesgo-NDe 3.60 2.96 2.07 144 | ECO-S2AA1020A 220 | 0754 | 1.10 [35] 25| P1O145-ND® 577 489 352 2.64 | ECO-S2GB221EA 
270 | 0.614 | 1.20 | 25) 50| P10146-ND@® 592 502 361 2.71 | ECO-S2GB271CA 
1200 | 0.152 | 1.80 | 22] 40] P6700-ND 4.05 333 233 1.62 | ECO-S2AA122BA 970 | oeta | 1:20 | 35 | 30 IREtOReND Beak Gat wont dlon.| ERRescag TIE 
1200 | 0.152 | 1.80 | 30] 25] P6701-ND 413 339 237 1.65 | ECO-S2AA122DA ; : : ; ‘ ; 
330 | 0502 | 1.35 |30) 45 | P10148-ND® 629 543 3.98 3.13 | ECO-S2GB331DA 
1500 | 0.122 | 2140 | 22] 45 | P6702-NDe 449 3.69 258 1.80 | ECO-S2AA152BA : : 
330 | 0502 | 1.35 | 35 | 35 | P1O149-ND@® 663 572 4.19 3.30 | ECO-S2GB331EA 
400 | 1500 | 0.122 | 210 | 35) 25 | Pe712-ND@ 4.97 4.08 2.86 1.99 | ECO-S2AA152EA 
390 | 0425 | 1.55 [30] 50| P1O150-ND® 719 620 454 3.57 | ECO-S2GB391DA 
7800 | 0111 | 230 | 25 | 45 | P6728-ND 470 386 270 1.88 | ECO-S2AA182CA fi _ 
390 | 0425 | 1.55 | 35) 40| P1O1S1-ND® 754 650 4.77 3.75 | ECO-S2GB391EA 
1800 | 0.111 | 230 | 35] 30] P6806-ND® 457 3.87 2.79 2.09 | ECO-S2AA182EA 470 | 0353 | 175 |35| 45 | P1o1s-ND® 837 722 529 446 | ECO-S2GB471EA 
2200 | 0.090 | 2.60 | 25) 50) P6994-ND 4.52 3.83 2.76 2.07 | ECO-S2AA222CA 560 | 0.296 | 1.80 |35| 50| P10153-ND® 8.83 7.79 5.82 4.82 | ECO-S2GB561EA 
2200 | 0.090 | 2.60 | 35| 30] P6995-ND® 5.04 427 3.07 2.31 | ECO-S2AA222EA 
>700 | aaa | 290 | 30 | 45 WRENS Bog: Alpi Abit “DaiL| ECO SoAAD ODA 82 | 2.022 | 056 | 22/30] PI0154ND® 418 343 240 1.67 | ECO-S2WB820BA 
: é : : : 2 100 | 1.658 | 064 | 22] 35] P10155-ND@ 465 382 267 1.86 | ECO-S2WB101BA 
2700 | 0.080 | 2.90 | 35 | 35] P6808-NDe 5.62 4.76 3.42 2.57 | ECO-S2AA272EA 100 | 1.658 | 064 | 25] 30] P10156-ND@ 456 3.74 262 1.83 | ECO-S2WB101CA 
3300 | 0.075 | 3.20 | 30) 50 | P6809-ND® 6.04 5.12 3.69 2.77 | ECO-S2AA332DA 120 | 1.382 | 0.72 | 22] 40 | P10157-NDe 5.08 417 292 2.04 | ECO-S2WB121BA 
3300 | 0.075 | 3.20 | 35) 40 | P6810-ND@ 643 5.44 3.92 2.94 | ECO-S2AA332EA 120 | 1.382 | 0.72 | 25 | 35 | P10158-NDe 5.01 441 2.88 2.01 | ECO-S2WB121CA 
3900 ) 0.064 | 3.60 35) 45 |)R68TIEND 6.33 5.45 4.00 3.15 | ECO-S2AA392EA 150 | 1.105 | 0.79 | 22 | 50 | P10159-ND 5.86 4.80 3.36 2.34 | ECO-S2WB151BA 
4700 _| 0.053 | 3.80 | 35 | 50 | P6s12-ND@ 7.87 6.78 4.97 _3.91 | ECO-S2AA472EA 150 | 1105 | 0.79 | 30] 30) P10160-ND@® 5.15 4.37 3.14 2.36 | ECO-S2WB151DA 
100 | 1.658 | 0.50 | 22] 25] P7517-NDe 279 224 1.53 1.00 | ECO-S2DA101BA 180 | 0921 | 087 | 25] 45] P10161-ND@ 557 4.72 340 2.55 | ECO-S2WB181CA 
150 | 1105 | 068 | 22| 25 | P7518-ND® 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S2DA151BA | | 450| 180 | 0.921 | 0.87 | 30 | 35 | P10162-ND 576 488 3.51 2.64 | ECO-S2WB181DA 
220 | 0.754 | 1.00 | 22] 25 | P6s14-NDe 338 271 1.85 1.21 | ECO-S2DA221BA 220 | 0754 | 1.00 | 25 | 50| P10163-ND@® 648 549 3.95 2.96 | ECO-S2WB221CA 
270 | 0.614 1.10 | 25 | 25 | P6816-NDe 3.31 272 1.91 1.33 | ECO-S2DA271CA 220 | 0.754 1.00 | 30] 40 | P10164-ND 6.57 5.56 4.01 3.01 | ECO-S2WB221DA 
330 |_ 0.502 1.20 | 25 | 25 | P6818-ND® 3.55 2.91 2.04 1.42 | ECO-S2DA331CA 270 | 0.614 1.19 | 30 | 45 | P10165-NDe 7.58 642 4.62 3.47 | ECO-S2WB271DA 
390 | 0425 | 1.30 | 22] 35 | Pésto-NDe 3.61 2.96 207 1.45 | ECO-S2DA391BA 270 | 0614 | 1.19 |35) 35 | P1O166-ND® 795 673 4.85 3.64 | ECO-S2WB271EA 
390 | 0425 | 1.30 | 30] 25 | P6820-NDe 4.02 330 231 1.61 | ECO-S2DA391DA 330 | 0502 | 1.38 | 30) 50| P1O167-ND@® 812 7.01 5.13 4.04 | ECO-S2WB331DA 
470 | 0.353 | 1.40 | 22] 40 | P6821-ND@ 3.88 3.18 223 1.56 | ECO-S2DA471BA 330 | 0502 | 1.38 | 35 | 40 | P10168-ND® 837 7.22 5.29 4.16 | ECO-S2WB331EA 
470 | 0353 | 1.40 | 30] 25 | P6822-NDe 433 356 249 1.74 | ECO-S2DA471DA 300 | 0425 | 1.55 [35] 45| P1O169-ND® 936 807 5.91 4.65 | ECO-S2WB301EA 
200 |960_| 0.296 | 1.50 | 22| 45 | P6823-NDe 4.21 346 2.42 1.69 | ECO-S2DA561BA 470 | 0.353 | 1.74 | 35 | 50 | P10170-ND 12.55 11.06 9.93 8,22 | ECO-S2WB471EA 
560 | 0.296 | 1.50 | 30] 30 | P6824-ND 463 380 266 1.86 | ECO-S2DA561DA TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 
680 | 0.244 | 1.70 | 25] 40 | P6825-NDe 478 393 275 1.92 | ECO-S2DA681CA 2000 Hour Life, 4.0mm Pins — RoHS Compliant 
680 | 0.244 | 1.70 | 30] 30 | P6826-NDe 510 418 2.93 2.04 | ECO-S2DA681DA 470 | 0423 | 140 | 22] 25 | P13044-ND 301 241 1.98 1.30 ] EET-HC2C471HA 
820 | 0.222 | 2.00 | 25] 50 | P6829-NDe 466 3.95 2.85 2.14 | ECO-S2DA821CA 560 | 0.355 | 1.50 | 22 | 30 | P13945-ND 3.20 257 211 1.38 | EET-HC2C561HA 
820 | 0.222 | 2.00 | 35| 30 | P6830-NDe 517 438 3.15 2.37 | ECO-S2DA821EA 680 | 0.293 | 1.70 | 22 | 30 | P13946-ND 344 276 2.26 1.48 | EET-HC2C681HA 
7000 | 0.199 | 220 | 30] 45 | Pessi-ND® 541 458 3.30 2.48 | ECO-S2DA102DA 680 | 0.203 ) 1.70 | 25 | 25 RiSseND 3.07 252 212 1.48 | EET-HC2CEB1JA 
1000 | 0.199 | 2.20 | 35] 35 | Pes32-ND® 585 4.95 3.57 2.68 | ECO-S2DA102EA 820 | 0.243 | 2.00 | 22 | 35 [RBISSeéaNp 3.55 2.91 245 1.71 | EET-HC2C821HA 
1200 | 0.166 | 230 | 30) 50 | P6833-ND® 6.14 520 3.74 2.81 | ECO-S2DA122DA 820 | 0.243 | 2.00 | 25 | 30 | P13949-ND 3.32 2.73 2.29 1.60 | EET-HC2C821JA 
1200 | 0.166 | 230 | 35) 40 | P6834-ND@ 6.53 553 398 2.99 | ECO-S2DA122EA 1000 | 0.199 | 220 | 22 | 40 | P13950-ND 3.58 294 247 1.72 | EET-HC2C102HA 
1500 | 0.144 | 250 | 35| 50 | P6835-NDe 6.85 5.91 4.33 3.41 | ECO-S2DA152EA ioe Het Say =. 38 a oe ae a sg any 
33 | 4521 | 0.30 | 22] 25 | P7519-NDe 347 254 1.74 1.14 | ECO-S2GA330BA : : : ; : : : : 
47 | 2900 | 043 | 22 | 251 P7520-NDe 345 277 190 124 | ECO-S2GA470BA 1200 | 0.166 | 230 | 22 | 45 | P13953-ND 3.94 3.23 2.72 1.89 | EET-HC2C122HA 
56 | 2368 | 051 |22| 25 | p6s37-NDe 316 260 182 127 | ECO-S2GAS60BA 1200 | 0166 | 230 | 25] 40 | P13954-ND 4.04 3.32 279 1.94 | EET-HC2C122JA 
5 1200 | 0.166 | 230 | 30] 30] P13955-ND 495 4.06 3.41 2.38 | EET-HC2C122KA 
68 | 1.950 | 0.56 | 25) 25 | P6839-ND@ 342 281 1.97 1.37 | ECO-S2GA680CA | | 160 
: : 1200 | 0.180 | 230 | 35] 25] P13956-ND 547 449 3.77 2.63 | EET-HC2C122LA 
82_| 1.617 | 0.64 |20| 40 | Peg40-ND 456 3.74 2.62 _ 1.83 | ECO-S2GA820AA 
1500 | 0133 | 250 | 25] 45 | P13957-ND 455 3.73 314 2.19 | EET-HC2C152JA 
82 | 1.617 | 0.64 | 25 | 25 | P6841-ND 3.67 3.01 2.11 1.47 | ECO-S2GA820CA 1500 | 0.133 | 250 |30| 35 | P13958-ND 5.23 4.29 3.61 2.51 | EET-HC2C152KA 
100 | 1.326 | 0.69 | 22| 35 | P6842-NDe 3.95 3.24 2.27 1.58 | ECO-S2GA101BA 
1500 | 0.155 | 250 | 35] 30 | P13959-ND 574 471 3.96 2.76 | EET-HC2C152LA 
100 | 1.326 | 0.69 | 25| 30] P6843-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | ECO-S2GA101CA 
1800 | 0.111 | 270 | 25] 50] P13960-ND 514 422 354 2.47 | EET-HC2C182JA 
120 | 1105 | 075 | 22] 40 | P6844-ND® 4.26 349 245 1.71 | ECO-S2GA121BA 
420 | 4408 | 07s |30| 25 EREteND ede capes -e} Aan ECO SOCAIDIDA 1800 | 0.111 | 270 | 30] 40] P13961-ND 576 472 3.97 2.77 | EET-HC2C182KA 
2 : : 2 : i 1800 | 0.120 | 270 | 35] 30) P13962-ND 533 452 3.90 2.93 | EET-HC2C182LA 
400 i tt ae a os See 7 ee a oH Ep oCICIRA 2200 | 0.090 | 290 | 30| 45 | P13963-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2C222KA 
: : ‘ : : : : ‘ 2200 | 0.098 | 290 | 35 | 35 | P13964-ND 6.01 5.09 440 3.30 | EET-HC2C222LA 
180 | 0.737 | 0.95 | 25 | 45 | P6848-ND® 5.33 4.37 3.06 2.13 | ECO-S2GA181CA 2700 | 0.080 | 3.10 | 30 50 | P13965-ND 6.35 5.38 4.64 3.48 | EET-HC2C272KA 
180 | 0.737 | 0.95 | 35) 25 | P6849-NDe 5.14 4.36 3.14 2.35 | ECO-S2GA181EA 2700 | 0.086 | 3.10 | 35| 40 | P13966-ND 697 5.90 5.10 3.82 | EET-HC2C272LA 
220 | 0.603 | 1.10 | 25 | 50 | P6850-ND@ 5.21 441 3.18 2.38 | ECO-S2GA221CA 3300 | 0.070 | 3.30 | 35 | 50 | P13967-ND 796 6.74 5.82 4.37 | EET-HC2C332LA 
220 | 0.603 | 1.10 | 35 | 30 | P6851-ND 5.68 481 3.46 2.60 | ECO-S2GA221EA 390 | 0510 | 1.31 | 22 | 25 | P13968-ND 321 258 212 1.38 | EET-HC2D391HA 
270 | 0.491 | 1.20 | 30] 45 | P6852-ND® 6.04 512 3.69 2.77 | ECO-S2GA271DA 470 | 0.423 | 1.45 | 22 | 30 | P13969-ND 347 278 2.28 1.49 | EET-HC2D471HA 
270 | 0.491 1.20 | 35 | 35 | P6853-NDe 640 5.42 3.90 2.93 | ECO-S2GA271EA 470 | 0.423 1.45 | 25 | 25 | P13970-ND 3.53 289 243 1.70 | EET-HC2D471JF 
330 | 0.402 | 1.35 | 30] 50 | P6854-ND@ 7.01 5.94 4.28 3.21 | ECO-S2GA331DA 560 | 0.355 | 1.67 | 22 | 30 | P13971-ND 3.25 267 2.24 1.56 | EET-HC2D561HA 
330 | 0.402 | 1.35 | 35 | 40 | P6855-NDe 7.39 6.25 4.50 _3.38 | ECO-S2GA331EA 630 | 0.293 | 1.75 | 22 | 40 | P13972-ND 3.56 2.92 245 1.71 | EET-HC2D681HA 
390 | 0340 | 1.55 [35] 45 | Pé6856-NDe 735 6.34 4.64 3.65 | ECO-S2GA391EA 680 | 0.293 | 1.75 | 25| 30| P13973-ND 360 296 249 1.73 | EET-HC2D681JA 
470 | 0.282 | 1.75 | 35 | 50 | P6857-ND 859 7.41 5.43 4.27 | ECO-S2GA471EA 820 | 0.243 | 2.04 | 22 | 45 | P13974-ND 3.93 3.23 271 1.89 | EET-HC2D821HA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 820 | 0.243 2.04 | 25 | 35 | P13975-ND 3.95 3.24 2.72 1.90 | EET-HC2D821JA 
390 | 0510 | 1.30 |22| 30| P10106-ND® 351 288 202 1.41] ECO-S2DB391BA 820 | 0.243 | 2.04 | 30 | 25 | P13976-ND 4.67 3.83 3.22 2.24 | EET-HC2D821KA 
300 | 0510 | 130 |25|25| Pio1o7-ND® 374 307 2415 150 | ECO-S2DB391CA 1000 | 0.199 | 230 | 22| 50 | P13977-ND 445 3.65 3.07 2.14 | EET-HC2D102HA 
470 0.423 1.40 92 | 35 | P10108-NDe@ 3.83 3.15 2.20 1.54 | ECO-S2DB471BA 1000 | 0.199 2.30 25 | 40 | P13978-ND 5.13 4.21 3.54 2.47 | EET-HC2D102JF 
470 | 0.423 1.40 | 25 | 30 | P10109-ND@ 3.99 327 229 1.60 | ECO-S2DB471CA 999 | 1000 ) 0.199 | 2.30 | 25 | 45 | P13979-ND 444 3.64 3.06 2.13 | EET-HC2D102JA 
560 | 0.355 1.50 | 30] 25 | P10110-ND 4.63 3.80 266 1.85 | ECO-S2DB561DA ton tore on a 0 et 2h aa ae eae EF pina 
820 | 0263 | 2.00 | 25] 45 | P10111-ND 454 384 277 2.08 | ECO-S2DB821CA . ; : : : : . 
00 | 0263 | 200 |95| 05 | ploii2NDe 517 438 345 237 | ECO-S2DBROIFA 1200 | 0.166 | 265 | 25| 45 | P13982-ND 577 473 3.97 2.77 | EET-HC20122JF 
200] 1000 ] 0.216 | 220 | 25] 50| P10113-ND® 5.19 439 316 2.37 | ECO-S2DB102CA 1200 | 0.166 ) 2.65 | 25 | 50 | P13983-ND 5.00 4.10 3.45 2.40 | EET-HC2D122JA 
1000 | 0216 | 220 |35) 30] P10114-ND® 576 488 351 2.64 | ECO-S2DB102EA 1200 | 0.166 | 2.65 | 30 | 35 | P13984-ND 5.65 4.64 3.90 2.72 | EET-HC2D122KA 
: 1200 | 0.180 | 265 | 35] 30] P13985-ND 6.01 493 415 2.89 | EET-HC2D122LA 
1200 | 0.193 | 230 | 30| 40 | P10115-ND 5.68 481 3.46 2.60 | ECO-S2DB122DA 
1500 | 0.133 | 280 | 30] 40 | P13986-ND 5.46 4.63 4.00 3.00 | EET-HC2D152KA 
1200 | 0.193 | 230 [35] 35] P10116-ND@® 644 5.46 3.93 2.95 | ECO-S2DB122EA i 
1500 | 0.144 | 280 | 35| 30 | P13987-ND 582 493 4.25 3.19 | EET-HC2D152LA 
1500 | 0.155 | 250 | 30] 50] P10117-ND 7.00 593 4.27 3.20 | ECO-S2DB152DA 
: : 1800 | 0111 | 3.08 | 30] 45 | P13988-ND 612 548 448 3.36 | EET-HC2D182KA 
1500 | 0.155 | 250 | 35] 40] P10118-ND@ 7.37 6.24 449 3.37 | ECO-S2DB152EA 
1800 | 0.129 | 3.08 | 35] 40 | P13989-ND 652 553 4.77 3.58 | EET-HC2D182LA 
1800 | 0.129 | 270 | 35] 45] P10119-ND@® 7.42 6.40 4.69 3.69 | ECO-S2DB182EA 
2200 | 0.090 | 3.48 | 30] 50] P13990-ND 7.08 6.00 5.18 3.89 | EET-HC2D222KA 
2200 | 0.105 | 290 | 35| 50| P10120-ND@ 8.79 7.58 5.55 4.37 | ECO-S2DB222EA p00 | o0a8 | 348. | 35 | 45 ReteaotiNn 7a?) G82. BAG -As10 | EELHCODSOOLA 
330 | 0502 | 1.20 [25] 30| P1O121-ND® 425 349 245 1.70 | ECO-S2EB331CA 270 10614 11.10 122 | 25 | P13992:ND 3022.58 2.12 1:39 | EE-HC2E271HA 
390 | 0425 | 1.30 [30] 25] P10122-ND® 4.90 4.02 281 1.96 | ECO-S2EB391DA 330 | 0502 | 120 |22| 30 | P13993-ND 350 280 230 150 | ERT-HC2E331HA 
470 | 0.353 | 1.40 | 22] 50] P10123-ND@® 541 449 294 2.05 | ECO-S2EB471BA 330 | 0502 | 120 |25 | 25 | p13994-ND 310 254 214 149 | ERT-HC2E331JA 
470 | 0353 | 1.40 | 30] 30] PtO124-ND® 457 387 279 2.09 | ECO-S2EB471DA 300 | 0425 | 120 | 22) 30| P13995-ND 385 316 266 185 | FET-HC2E391HF 
560 | 0.296 | 1.50 | 25] 45 | P10125-ND@® 4.82 4.09 2.94 2.21 | ECO-S2EB561CA 300 | 0425 | 130 |22| 35 | P139096-ND 328 270 227 158 | EET-HC2E3Q1HA 
250 | 560 | 0296 | 150 | 35] 25| P1O126ND® 545 461 332 249] ECO-S2EBS61EA | | 2°9|—359—7—gao5 1 430 1 05 | 05 | P13097-ND 3322.73 2.09 1.60 | EET-HC2E391JA 
680 0.244 1.70 | 25 | 50) P10127-ND@ 5.55 4.70 3.39 2.54 | ECO-S2EB681CA 470 0.353 4.20 | 22] 35 | P13998-ND 416 3.42 2.87 2.00 | EET-HC2E471HF 
820 0.202 2.00 | 30) 45 | P10129-ND® 641 543 3.91 2.93 | ECO-S2EB821DA 470 0.353 1.40 | 22] 40 | P13999-ND 3.57 2.93 2.46 1.72 | EET-HC2E471HA 
820 0.202 2.00 35 | 35 | P10130-ND® 6.77 5.73 413 3.10 | ECO-S2EB821EA 470 0.353 1.40 25 | 30 | P14000-ND 3.64 2.99 2.51 1.75 | EET-HC2E471JA 
1000 | 0.199 | 220 | 30] 50] P10131-ND@ 7.43 6.29 4.53 3.40 | ECO-S2EB102DA 470 | 0.353 | 1.40 | 30 | 25 | P14001-ND 4.31 353 2.97 2.07 | EET-HC2E471KA 
1000 | 0.199 | 220 | 35| 40| Pro1g2NDe® 7.82 6.63 4.77 3.58 | ECO-S2EB102EA | § RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. /105°C (rms) Max. /105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.) Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.) Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (WF) |(120Hz)Q)(120Hz)A| D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (WF) |(120Hz)Q)(120Hz)A|; D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
560 0.296 1.40 22 | 40 | P14002-ND 453 3.71 312 2.17 | EET-HC2E561HF 100 1.824 0.64 22 | 30 | P14100-ND 3.60 2.96 249 1.73 | EET-HC2W101HA 
560 0.296 1.50 22 | 45 | P14003-ND 3.93 3.22 2.71 1.89 | EET-HC2E561HA 100 1.824 0.64 25 | 25 | P14101-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-HC2W101JA 
560 0.296 1.50 25 | 35 | P14004-ND 3.96 3.25 2.73 1.90 | EET-HC2E561JA 120 1.520 0.72 22 | 35 | P14102-ND 3.97 3.25 2.73 1.91 | EET-HC2W121HA 
560 0.296 1.50 30 | 25 | P14005-ND 468 3.84 3.23 2.25 | EET-HC2E561KA 120 1.520 0.72 25 | 30 | P14103-ND 4.02 3.30 277 1.93 | EET-HC2W121JA 
680 0.244 1.50 22 | 45 | P14006-ND 5.06 4.15 349 2.43 | EET-HC2E681HF 150 1.216 0.79 22 | 40 | P14104-ND 450 3.69 3.10 2.16 | EET-HC2W151HA 
680 0.244 1.70 22 | 50 | P14007-ND 4.41 3.62 3.04 2.12 | EET-HC2E681HA 150 1.216 0.79 25 | 30 | P14105-ND 454 3.72 3.13 2.18 | EET-HC2W151JA 
680 0.244 1.70 25 | 40 | P14008-ND 440 3.61 3.04 2.12 | EET-HC2E681JA 150 1.216 0.79 30 | 25 | P14106-ND 5.29 4.34 3.64 2.54 | EET-HC2W151KA 
680 0.244 1.70 30 | 30 | P14009-ND 5.09 418 3.51 2.45 | EET-HC2E681KA 180 1.013 0.87 22 | 45 | P14107-ND 5.02 412 3.46 2.41 | EET-HC2W181HA 
680 0.244 1.70 35 | 25 | P14010-ND 5.82 4.78 4.01 2.80 | EET-HC2E681LA 180 1.013 0.79 25 | 35 | P14108-ND 5.61 4.60 3.86 2.69 ) EET-HC2W181JF 
250 820 0.202 2.00 25 | 45 | P14011-ND 494 405 341 2.37 | EET-HC2E821JA 180 1.013 0.87 25 | 40 | P14109-ND 5.08 4.17 3.50 2.44 | EET-HC2W181JA 
820 0.202 2.00 30 | 35 | P14012-ND 5.62 4.61 3.88 2.70 | EET-HC2E821KA 180 1.013 0.87 30 | 30 | P14110-ND 5.80 4.76 4.00 2.78 | EET-HC2W181KA 
820 | 0.202 2.00 | 35 | 30 | P14013-ND 5.33 4.52 3.90 2.93 | EET-HC2E821LA 220 | 0.829 0.90 | 22 | 50 | P14111-ND 5.37 4.55 3.93 2.95 | EET-HC2W221HA 
1000 | 0.166 2.20 25 | 50 | P14014-ND 5.81 4.92 4.25 3.19 | EET-HC2E102JF 220 0.829 1.00 25 | 45 | P14112-ND 5.76 4.73. 3.97 2.77 | EET-HC2W221JA 
1000 | 0.166 2.20 | 30 | 40 | P14015-ND 5.36 4.54 3.92 2.94 | EET-HC2E102KA 450 | 220 | 0.829 1.00 | 30] 30 | P14113-ND 5.35 4.53 3.91 2.94 | EET-HC2W221KA 
1000 | 0.166 2.20 35 | 30 | P14016-ND 6.47 548 4.73 3.55 | EET-HC2E102LA 920 0.829 1.00 35 | 25 | P14114-ND 573 4.85 419 3.15 | EET-HC2W221LA 
1200 | 0.138 2.30 30 | 45 | P14017-ND 6.03 510 4.41 3.31 | EET-HC2E122KA 270 0.675 1.19 25 | 50 | P14115-ND 577 488 4.22 3.17 | EET-HC2W271JA 
1200 | 0.138 2.30 | 35 | 35 | P14018-ND 746 6.31 5.45 4.09 | EET-HC2E122LA 270 0.675 1.07 |30| 35 | P14116-ND 6.59 5.58 4.82 3.62 | EET-HC2W271KF 
1500 | 0.111 2.50 35 | 45 | P14019-ND 7.82 662 5.72 4.29 | EET-HC2E152LA 9270 0.675 1.19 30 | 40 | P14117-ND 6.13 5.19 4.48 3.36 | EET-HC2W271KA 
1800 | 0.092 2.50 | 35 | 45 | P14020-ND 879 7.58 6.66 5.24 | EET-HC2E182LF 270 0.675 119 |35 | 30 | P14118-ND 646 5.47 4.73 3.55 | EET-HC2W271LA 
1800 | 0.092 2.70 | 35 | 50 | P14021-ND 9.02 7.64 6.60 4.95 | EET-HC2E182LA 330 0.553 1.24 1301 40 | P14119-ND 749 6.35 5.48 4.11 | EET-HC2W331KF 
120 1.382 0.75 | 22 | 25 | P14022-ND 3.46 2.77 2.28 = 1.49 | EET-HC2V121HA 330 0.553 1.38 | 30/1 45 | P14120-ND 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2W331KA 
150 1.105 0.82 | 22 | 30 | P14023-ND 3.33 2.73 2.30 1.60 | EET-HC2V151HA 330 0.553 4.38 |35| 35 | P14121-ND 716 6.07 5.24 3.93 | EET-HC2W331LA 
180 / 0.921 | 0.90 | 22) 30) P14024-ND 3.98 3.26 2.74 1.91 | EET-HC2V181HA 390 | 0468 | 1.39 | 30) 45 | P14122-ND 8.96 7.58 6.55 4.91 | EET-HC2W391KF 
180 0.921 0.90 | 25 | 25 | P14025-ND 403 331 2.78 1.94 | EET-HC2V181JA 390 0.468 4.55 |30| 50] P14123-ND 819 6.93 5.99 4.49 | EET-HC2W391KA 
220 | 0754 | 1.00_| 22 | 35 | P14026-ND 409 336 2.82 1.97 | EET-HC2V221HA 390 | 0468 | 1.55 | 35 | 40 | P14124-ND 8.24 6.98 6.03 4.52 | EET-HC2W391LA 
220 | 0.754 | 1.00 | 25 | 30 | P14027-ND 411 337 2.83 1,98 | EET-HC2V221JA 470 | 0388 | 1.74 [35 | 45 | P14125-ND 851 7.34 6.45 5.07 | EET-HC2W471LA 
270 | 0.614 | 1.10 | 22 | 40 | P14028-ND 511 419 3.52 2.46 | EET-HC2V271HF 560 | 0.326 | 1.90 | 35 | 50 | P14126-ND 991 854 7.51 5.91 | EET-HC2W561LA 
270 | 0.614 | 1.10, | 25 | 35 are ee aN o aoe a 1G 5-3: 18, “220 EEL Beever TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 2000 Hour Life, 6.3mm Pins 
270 0.614 1.10 30 | 25 | P14030-ND 5.39 442 3.71 2.59 | EET-HC2V271KA 
470 0.423 1.40 22 | 25 | P11709-ND@ 3.02 2.42 1.99 1.30 | EET-HC2C471BA 
330 | 0.502 | 1.20 | 22 | 45 HRISOSENDES 5.23 4.29 3.61 _ 2.51 | EET-HO2V8a1HF 560 | 0355 | 150 |22| 30) PIt710-ND® 321 257 212 1.38 | EET-HC2C561BA 
330 0.502 1.20 25 | 40 | P14032-ND 5.91 485 4.07 2.84 | EET-HC2V331JA 4 7 
680 0.293 1.70 22 | 30 | P11711-ND 3.45 2.76 2.27 1.48 | EET-HC2C681BA 
380 | 0.502) 1.20 | 30 | 30 ReaD BGT” i400" 4.15 311 | EEL HOCVSS IKK 680 | 0.293 | 1.70 | 25| 25| PI1712-ND@ 3.08 253 213 1.48 | EET-HC2C681CA 
390 0.425 1.30 25 | 45 | P14034-ND 5.81 4.77 4.01 2.79 | EET-HC2V391JA 7 7 
350 820 0.243 2.00 22 | 35 | P11713-ND 3.56 2.92 2.45 1.71 | EET-HC2C821BA 
390 0.425 1.30 30 | 30 | P14035-ND 5.94 5.03 4.35 3.26 | EET-HC2V391KF 
390 0.425 1.30 30 | 35 | p14036-ND 554 469 4.05 3.04 | EET-HC2V391KA 820 0.243 2.00 25 | 30 | P11714-ND® 3.33 2.73. 2.30 1.60 | EET-HC2C821CA 
1000 | 0.199 2.20 22 | 40 | P11696-ND® 3.59 2.95 248 1.73 | EET-HC2C102BA 
470 0.353 1.40 25 | 50 | P14037-ND 5.80 4.91 4.24 3.18 | EET-HC2V471JA 7 7 
1000 | 0.199 2.20 25 | 35 | P11697-ND@ 3.64 2.98 2.51 1.75 | EET-HC2C102CA 
470 0.353 1.40 30 | 35 | P14038-ND 6.18 5.23 4.52 3.39 | EET-HC2V471KF ' 7 
470 0.353 140 35 | 30 | p14039-ND 640 542 468 351 | FET-HC2VA71LA 1000 | 0.216 2.20 30 | 25 | P11698-ND® 436 3.58 3.01 2.09 | EET-HC2C102DA 
560 0.296 1.50 30 | 40 | P14040-ND 743 6.29 5.43 4.08 | EET-HC2V561KF 160 ue _ ie 2 ae ee => iS & a es ae 
560 0.296 1.50 30 | 45 | P14041-ND 7.00 5.93 5.12 3.84 | EET-HC2V561KA 5 ‘ i : : " . . 
560 0.296 150 35 | 35 | P14042-ND 7166.07 5243.93 | EET-HC2V561LA 1800 | 0.111 2.70 25 | 50 | P11701-ND@ 5.15 4.23 3.55 2.48 | EET-HC2C182CA 
‘ : ' : . 1800 | 0.111 2.70 30 | 40 | P11702-ND® 5.77 4.74 3.98 2.77 | EET-HC2C182DA 
680 0.244 1.70 30 | 45 | P14043-ND 858 7.26 6.27 4.71 | EET-HC2V681KF 1800 | 0.120 270 35 | 30 | P11703-NDe 535 453 391 293 | EET-HC2C182EA 
680 0.244 1.70 30 | 50 | P14044-ND 812 688 5.94 4.46 | EET-HC2V681KA : : : ; i : 
680 0244 170 35 | 40 | P14045-ND 816 691 597 448 | EET-HC2Ve81LA 2200 | 0.090 2.90 30 | 45 | P11704-ND@ 5.58 4.72 4.08 3.06 | EET-HC2C222DA 
3200 | 0202 | 190 | 95 | 45 | P14046-ND 845 729 641 504 | EET-HCOVa2ILA 2200 | 0.098 | 290 | 35] 35 | PI1705-ND® 603 5.11 4.41 3.31 | EET-HC2C222EA 
tooo | 0.202 | 1.90 | 35 | 50 | P14047-ND 9.98 8.60 7.56 _5.95 | EET-HC2V102LF ae A hoe ag a 0 ee ae S pe a Sales 
100 | 1.824 | 070 | 22 | 25 | P14048-ND 3.07252 2.12 1.48 | EET-HC2G101HA jany | oore | cao. [ae | so MEER «ccs oeae ee tag: | EEPHconaeoe 
120 1.520 0.75 22 | 30 | P14049-ND 3.34 2.74 2.30 1.61 | EET-HC2G121HA 390 0510 131 99 | 25 | P11728:ND® 399 2.58 212 139 FET-HC2D391BA 
150 1.216 0.88 22 | 30 | P14050-ND 3.75 3.08 2.59 1.80 | EET-HC2G151HA ? a i a I | s 
150 | 1.216 | 0.88 | 25 | 25 | P14051-ND 4.24 3.48 2.92 2.04 | EET-HC2G151JF 470 | 0.423 ) 1.45 | 22) 30) PII729-ND@ = 3.48 2.78 2.29 1.49 | EET-HC2D471BA 
180 1.013 0.95 22 | 35 | P14052-ND 416 342 2.87 2.00 | EET-HC2G181HA 560 0.355 1.67 22 | 30 | P11730-ND@ 3.26 2.68 2.25 1.57 | EET-HC2D561BA 
680 0.293 1.75 22 | 40 | P11731-ND® 3.57 2.93 246 1.71 | EET-HC2D681BA 
180 1.013 0.95 25 | 30 | P14053-ND 419 344 2.89 2.01 | EET-HC2G181JA 
220 | 0.829 | 1.00 | 22| 40 | P14054-ND 461 378 3.18 2.21 | EET-HC2G221HF 680_| 0.203 | 1.75 [25 | 30 Tee 861 207 249 1.74 | RET-HC2DEBICA 
290 0.829 1.10 22 | 45 | P14055-ND 5.09 418 3.51 2.45 | EET-HC2G221HA 820 0.243 2.04 22 | 45 | P11733-ND® 3.94 3.23 2.72 1.89 | EET-HC2D821BA 
220 | 0.829 | 110 | 25 | 35 | P14056-ND 463 3.80 3.19 2.22 | EET-HC2G221UA 820 | 0.243 | 2.04 | 25) 35 | PI1734-ND@ = 3.96 3.25 2.73 1.90 | EET-HC2D821CA 
220 | 0.829 | 140 | 30 | 25 | P14057-ND 5.03 4.12 3.46 2.41 | EET-HC2G221KA on ene a ea a eee nc eh e ar Se copiaane 
270 0.675 1.10 22 | 45 | P14058-ND 5.89 483 4.06 2.83 | EET-HC2G271HF ’ : 2 . 3 ¢ ; i 
270 0.675 1.29 22 | 50 | p14059-ND 531 436 366 2.55 | EET-HC2G271HA 1000 | 0.199 2.30 22 | 50 | P11715-ND@ 446 3.66 3.07 2.14 | EET-HC2D102BA 
270 0.675 1.22 25 | 40 | P14060-ND 536 440 3.70 2.58) EET-HC2G271JA 1000 | 0.199 2.30 25 | 45 | P11716-ND® 445 3.65 3.07 2.14 | EET-HC2D102CA 
270 0.675 1.22 30 | 30 | P14061-ND 599 492 413 2.88 | EET-HC2G271KA 200 | 1000 | 0.199 2.30 30 | 30) P11717-ND® 5.14 4.22 3.54 2.47 | EET-HC2D102DA 
4oo |270_| 0.675 | 1.22 | 35 | 25 | P14062-ND 5.30 449 3.88 2.91 | EET-HC2G271LA Wie ha oa oe : Se Oe a 1 oa sae 
330 0.553 1.44 25 | 45 | P14063-ND 547 464 4.01 3.01 | EET-HC2G331JA : ee : : : % 
330 0.553 1.44 30 | 30 | P14064-ND 598 5.06 4.37 3.28 | EET-HC2G331KF 1200 | 0.166 2.65 25 | 50 | P11719-ND 5.01 4113.46 2.41 | EET-HC2D122CA 
330 0.553 1.44 30 | 35 | P14065-ND 555 4.70 4.06 3.04 | EET-HC2G331KA 1200 | 0.166 2.65 30 | 35 | P11720-ND@ 5.67 4.65 3.91 2.72 | EET-HC2D122DA 
330 0.553 1.44 35 | 30 | P14066-ND 592 501 4.33 3.25 | EET-HC2G331LA 1200 | 0.180 2.65 35 | 30 | P11721-ND 6.03 4.95 416 2.90 | EET-HC2D122EA 
390 0.468 1.55 95 | 50 | P14067-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | EET-HC2G391JA 1500 | 0.133 2.80 30 | 40 | P11722-ND@ 5.48 4.64 4.01 3.01 | EET-HC2D152DA 
390 1046811401301 35 | P14068-ND 664562486364 | EET-HC2G01KF 1500 | 0.144 | 280 | 35] 30) P11723-ND@® 583 4.94 4.27 3.20 | EET-HC2D152EA 
390 | 0468 | 155 |30 | 40 | P14069-ND 643 545 471 353 | EET-HC2G391KA 1800 | 0.111 | 3.08 |30| 45| P11724-ND® 6.14 5.20 4.49 _ 3.37 | EET-HC2D182DA 
390 0.468 1.55 35 | 30 | P14070-ND 6.48 5.49 4.74 3.56 | EET-HC2G391LA 1800 | 0.129 3.08 35 | 40 | P11725-ND 6.54 5.54 4.79 3.59 | EET-HC2D182EA 
470 0.388 1.68 30 | 45 | P14071-ND 7.08 6.00 5.18 3.89 | EET-HC2G471KA 2200 | 0.090 3.48 30 | 50 | P11726-ND® 7.11 6.02 5.20 3.90 | EET-HC2D222DA 
470 0.388 1.68 35 | 35 | P14072-ND 7.54 6.38 551 4.14 | EET-HC2G471LA 2200 | 0.098 3.48 35 | 45 | P11727-ND@ 749 6.34 5.48 4.11 | EET-HC2D222EA 
560 0.326 1.90 30 | 45 | P14073-ND 8.81 746 6.45 4.84 | EET-HC2G561KF 270 0.614 1.10 22 | 25 | P11740-ND® 3.23, 2.59 2.13 1.39 | EET-HC2E271BA 
560 0.326 1.90 30 | 50 | P14074-ND 839 7.10 6.14 4.60 | EET-HC2G561KA 330 0.502 1.20 22 | 30 | P11741-ND@ 3.06 2.51 211 1.47 | EET-HC2E331BA 
560 0.326 1.90 35 | 40 | P14075-ND 8.53 7.22 6.24 4.68 | EET-HC2G561LA 330 0.502 1.20 25 | 25 | P11742-ND@ 3.10 2.55 214 1.49 | EET-HC2E331CA 
680 0.268 2.12 35 | 45 | P14076-ND 8.91 7.68 6.75 5.31 | EET-HC2G681LA 390 0.425 1.20 22 | 30 | P13235-ND® 3.29 2.86 2.41 1.81 | EET-HC2E391BF 
820 0.202 2.30 35 | 50 | P14077-ND 11.03 9.51 8.36 6.58 | EET-HC2G821LA 390 0.425 1.30 22 | 35 | P11743-ND@ 3.29. 2.70 2.27 ‘1.58 | EET-HC2E391BA 
120 1.520 0.74 22 | 30 | P14078-ND 406 3.33 280 1.95 | EET-HC2S121HA 390 0.425 1.30 25 | 25 | P11744-ND® 3.33 2.73. 2.30 1.60 | EET-HC2E391CA 
120 1.520 0.74 25 | 25 | P14079-ND 414 340 286 1.99 | EET-HC2S121JA 470 0.353 1.20 22 | 35 | P13236-ND@ 3.56 3.08 2.60 1.95 | EET-HC2E471BF 
150 1.216 0.84 22 | 35 | P14080-ND 4.09 3.35 2.82 1.96 | EET-HC2S151HA 470 0.353 1.40 22 | 40 | P11745-ND 3.58 2.94 247 1.72 | EET-HC2E471BA 
180 1.103 0.91 22 | 40 | P14081-ND 493 4.05 340 2.37 | EET-HC2S181HA 470 0.353 1.40 25 | 30 | P11746-ND@ 3.65 3.00 252 1.76 | EET-HC2E471CA 
180 1.103 0.91 25 | 30 | P14082-ND 6.06 4.15 3.49 2.43 | EET-HC2S181JA 470 0.353 1.40 30 | 25 | P11747-ND@ 432 3.54 2.98 2.08 | EET-HC2E471DA 
220 0.829 1.05 22 | 45 | P14083-ND 5.53 454 3.81 2.66 | EET-HC2S221HA 560 0.296 1.40 22 | 40 | P13237-ND® 3.87 3.35 2.83 = 2.13 | EET-HC2E561BF 
220 0.829 1.05 25 | 35 | P14084-ND 5.57 457 3.84 2.68 | EET-HC2S221JA 560 0.296 1.50 22 | 45 | P11748-ND@ 3.93 3.23 2.71 = 1.89 | EET-HC2E561BA 
220 0.829 1.05 30 | 25 | P14085-ND 5.27 447 3.86 2.89 | EET-HC2S221KA 250 560 0.296 1.50 25 | 35 | P11749-ND® 3.97 3.26 =.2.74 1.91 | EET-HC2E561CA 
270 0.675 1.20 22 | 50 | P14086-ND 5.35 453 3.91 2.94 | EET-HC2S271HA 560 0.296 1.50 30 | 25 | P11750-ND@ 4.70 3.85 3.24 2.26 | EET-HC2E561DA 
270 0.675 1.20 25 | 40 | P14087-ND 5.36 454 3.92 2.94 | EET-HC2S271JA 680 0.244 1.50 22 | 45 | P13238-ND® 4.32 3.75 3.16 2.37 | EET-HC2E681BF 
420 270 0.675 1.20 30 | 30 | P14088-ND 610 516 446 3.35 | EET-HC2S271KA 680 0.244 1.70 22 | 50 | P11751-ND 442 3.63 3.05 2.13 | EET-HC2E681BA 
270 0.675 1.20 35 | 25 | P14089-ND 6.04 512 442 3.32 | EET-HC2S271LA 680 0.244 1.70 25 | 40 | P11752-ND® 442 3.62 3.05 2.12 | EET-HC2E681CA 
330 0.553 1.42 25 | 50 | P14090-ND 6.61 5.59 4.83 3.63 | EET-HC2S331JA 680 0.244 1.70 30 | 30 | P11753-ND® 5.10 419 3.52 2.45 | EET-HC2E681DA 
330 0.553 1.42 30 | 35 | P14091-ND 658 557 4.82 3.61 | EET-HC2S331KA 820 0.202 2.00 25 | 45 | P11754-ND@ 4.96 4.07 342 2.38 | EET-HC2E821CA 
330 0.553 1.42 35 | 35 | P14092-ND 6.93 5.87 5.07 _ 3.80 | EET-HC2S331LA 820 0.202 2.00 30 | 35 | P11755-ND® 5.64 4.63 3.89 2.71 | EET-HC2E821DA 
390 0.468 1.55 30 | 40 | P14093-ND 732 620 5.35 4.02 | EET-HC2S391KA 820 0.202 2.00 35 | 30 | P11756-ND 5.35 4.53 3.91 2.94 | EET-HC2E821EA 
390 0.468 1.55 35 | 35 | P14094-ND 768 6.51 5.62 4.22 | EET-HC2S391LA 1000 | 0.166 2.20 25 | 50 | P13239-ND® 5.83 5.05 4.26 3.20 | EET-HC2E102CF 
470 0.388 1.71 30 | 45 | P14095-ND 879 744 643 4.82 | EET-HC2S471KA 1000 | 0.166 2.20 35 | 30 | P13240-ND@ 649 562 4.75 3.56 | EET-HC2E102EA 
470 0.388 1.71 35 | 35 | P14096-ND 8.66 7.33 6.33 4.75 | EET-HC2S471LA 1000 | 0.166 2.20 30 | 40 | P11736-ND® 5.37. 4.55 3.93 2.95 | EET-HC2E102DA 
560 0.326 1.90 30 | 50 | P14097-ND 8.63 7.44 6.54 5.15 | EET-HC2S561KA 1200 | 0.138 2.30 35 | 35 | P13241-ND® 748 648 5.47 4.10 | EET-HC2E122EA 
560 0.326 1.90 35 | 45 | P14098-ND 9.00 7.76 6.82 5.37 | EET-HC2S561LA 1200 | 0.138 2.30 30 | 45 | P11737-ND@ 6.05 512 442 3.32 | EET-HC2E122DA 
680 | 0.268 | 210 | 35] 50] Pi409¢ND 10.89 9.39 8.26 6.50 | EET-HC2S681LA | § RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. /105°C (rms) Max. /105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 

W.V.| Cap. ) @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC | (uF) |(120Hz)Q|(120Hz)A| D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0}(120Hz)A) D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
1500 | 0.111 2.50 35 | 45 | P11738-ND® 7.84 664 5.74 4.30 | EET-HC2E152EA TSED Very High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 

250 | 1800 | 0.092 2.50 | 35} 45 | P13242-ND® 975 844 7.13 5.35 | EET-HC2E182EF 270 0.553 142 122] 25] P11609-ND 3.00 240 1.97 1.29 | EET-ED2D271BA 
1800 | 0.092 2.70 35 | 50 | P11739-ND@ 8.18 7.05 6.20 4.88 | EET-HC2E182EA 330 0.452 1.56 22 | 30 | P11610-ND@ 3.11 2.49 2.05 1.34 | EET-ED2D331BA 
120 1.382 0.75 22 | 25 | P11780-ND@ 3.47 2.78 2.29 1.49 | EET-HC2V121BA 390 0.383 1.71 22 | 30 | P11611-ND@ 3.37. 2.70 2.22 1.45 | EET-ED2D391BA 
150 1.105 0.82 22 | 30 | P11781-ND® 3.34 2.74 2.30 1.60 | EET-HC2V151BA 390 0.383 1.71 25 | 25 | P11612-ND® 3.44 2.75 2.26 1.48 | EET-ED2D391CA 
180 0.921 0.90 22 | 30 | P11782-ND® 3.99 3.27 2.75 = 1.92 | EET-HC2V181BA 470 0.317 1.85 22 | 35 | P11613-ND@ 3.18 2.61 2.20 1.53 | EET-ED2D471BA 
180 0.921 0.90 | 25} 25 | P11783-ND@ 4.04 3.32 2.79 1.94 | EET-HC2V181CA 470 0.317 1.85 |25] 30] P11614-NDe® 3.20 263 2.21 1.54 | EET-ED2D471CA 
220 0.754 1.00 22 | 35 | P11784-ND@ 411 3.37 2.83 1.97 | EET-HC2V221BA 560 0.266 214 22! 40 | P11615-ND@ 3.43 2.82 2.37 1.65 | EET-ED2D561BA 
220 0.754 1.00 25 | 30 | P11785-ND 412 3.38 2.84 1.98 | EET-HC2V221CA 560 0.266 2.14 25 | 30 | P11616-ND@ 3.46 2.84 2.38 1.66 | EET-ED2D561CA 
270 0.614 1.10 25 | 35 | P11786-ND® 459 3.77 3.17 = 2.21 | EET-HC2V271CA 560 0.266 2.14 30 | 25 | P11617-ND@ 465 3.81 3.21 2.23 | EET-ED2D561DA 
270 0.614 1.10 30 | 25 | P11787-ND® 5.40 443 3.72 2.59 | EET-HC2V271DA 680 0.219 2.42 22 | 45 | P11618-ND@ 3.76 3.09 2.60 ‘1.81 | EET-ED2D681BA 
330 0.502 1.20 | 25) 40 ) P11788-ND@ 5.25 431 3.62 2.52 | EET-HC2V331CA 680 0.219 242 |25] 35 | P11619-NDe 3.81 3.12 2.63 1.83 | EET-ED2D681CA 

350 | 330 0.502 1.20 30 | 30 | P11789-ND® 5.93 4.86 4.09 2.85 | EET-HC2V331DA 680 0.219 2.42 30 | 30 | P11620-ND@ 4.65 3.82 3.21 2.24 | EET-ED2D681DA 
390 0.425 1.30 25 | 45 | P11790-ND 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-HC2V391CA 200} 820 0.182 2.63 22 | 50 | P11621-ND@ 418 343 289 2.01 | EET-ED2D821BA 
390 0.425 1.30 30 | 35 | P11791-ND® 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2V391DA 820 0.182 2.63 25 | 40 | P11622-ND@ 418 343 288 2.01 | EET-ED2D821CA 
470 0.353 1.40 25 | 50 | P11792-ND® 5.82 4.93 4.26 3.19 | EET-HC2V471CA 820 0.182 2.63 30 | 30 | P11623-ND@ 463 3.80 3.19 2.23 | EET-ED2D821DA 
470 | 0.353 ) 1.40 | 35) 30 | P11793-ND®@ 6.42 5.43 4.69 3.52 | EET-HC2V471EA 820 | 0.182 | 263 |35| 25] P11624-ND® 5.82 477 4.01 2.80 | EET-ED2D821EA 
560 | 0.296 | 1.50 | 30 | 45 | P11794-ND 7025.94 5.13 3.85 | EET-HC2V561DA 1000 | 0.149 | 284 | 25] 45] P11600-ND@® 4.84 397 3.34 2.33 | EET-ED2D102CA 
560 0.296 1.50 35 | 35 | P11795-ND® 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2V561EA 1000 | 0.149 2.84 30 | 35 | P11601-ND@ 5.65 4.64 3.90 2.72 | EET-ED2D102DA 
680 0.244 1.70 30 | 50 | P11796-ND 815 690 5.96 4.47 | EET-HC2V681DA 1000 | 0.149 2.84 35 | 30 | P11602-ND@ 5.76 4.73 3.97 2.77 | EET-ED2D102EA 
680 0.244 1.70 35 | 40 | P11797-ND 819 693 5.99 4.49 | EET-HC2V681EA 1200 | 0.124 3.13 30 | 40 | P11603-ND@ 5.75 4.72 3.96 2.76 | EET-ED2D122DA 
820 0.202 1.90 35 | 45 | P11798-ND® 848 7.31 6.43 5.06 | EET-HC2V821EA 1200 | 0.124 3.13 35 | 35 | P11604-ND 5.29 448 3.87 2.91 | EET-ED2D122EA 
100 1.824 0.70 22 | 25 | P11757-ND® 3.08 2.53 2.12 1.48 | EET-HC2G101BA 1500 | 0.099 3.56 30 | 50 | P11605-ND® 5.82 493 4.26 3.19 | EET-ED2D152DA 
120 1.520 0.75 22 | 30 | P11758-ND 3.35 2.75 2.31 1.61 | EET-HC2G121BA 1500 | 0.099 3.56 35 | 40 | P11606-ND 613 519 4.48 3.36 | EET-ED2D152EA 
150 1.216 0.88 22 | 30 | P11759-ND@ 3.76 3.09 2.59 1.81 | EET-HC2G151BA 1800 | 0.083 3.84 35 | 45 | P11607-ND@ 6.81 5.77 4.98 3.74 | EET-ED2D182EA 
180 1.013 0.95 22 | 35 | P11760-ND® 417 3.42 2.88 2.01 | EET-HC2G181BA 2200 | 0.068 4.12 35 | 50 | P11608-ND@ 8.16 6.91 5.97 4.48 | EET-ED2D222EA 
180 1.013 0.95 25 | 30 | P11761-ND® 4.20 3.44 2.89 2.02 | EET-HC2G181CA 220 0.678 1.28 22 | 30 | P11628-ND@ 3.31 265 2.18 1.42 | EET-ED2E221BA 
220 0.829 1.00 22 | 40 | P13243-ND@ 435 3.77 3.19 2.39 | EET-HC2G221BF 270 0.553 1.42 22 | 30 | P11629-ND@ 3.18 2.61 2.19 1.53 | EET-ED2E271BA 
220 0.829 1.10 22 | 45 | P11762-ND® 462 379 3.18 2.22 | EET-HC2G221BA 270 0.553 1.42 25 | 25 | P11630-ND@ 3.24 2.66 2.24 1.56 | EET-ED2E271CA 
220 0.829 1.10 25 | 35 | P11763-ND® 4.64 3.81 3.20 2.23 | EET-HC2G221CA 330 0.452 1.64 22 | 35 | P11631-ND® 3.48 2.86 2.40 1.68 | EET-ED2E331BA 
220 0.829 1.10 30 | 25 | P11764-ND® 6.04 413 3.47 2.42 | EET-HC2G221DA 330 0.452 1.56 25 | 30 | P11632-ND@ 3.52 2.89 2.43 1.69 | EET-ED2E331CA 
270 0.675 1.10 22 | 45 | P13244-ND@ 6.03. 4.36 3.68 2.76 | EET-HC2G271BF 390 0.383 1.72 22 | 40 | P11633-ND@ 3.78 310 2.60 1.82 | EET-ED2E391BA 
270 0.675 1.22 22 | 50 | P11765-ND® 5.33 4.37 3.67 2.56 | EET-HC2G271BA 390 0.383 171 25 | 30 | P11634-ND@ 3.81 3.13 2.63 1.83 | EET-ED2E391CA 
270 0.675 1.22 25 | 40 | P11766-ND® 5.37 441 3.71 2.58 | EET-HC2G271CA 390 0.383 1.71 30 | 25 | P11635-ND 4.05 3.32 2.79 1.95 | EET-ED2E391DA 
270 0.675 1.22 30 | 30 | P11767-ND@ 6.01 4.93 4.14 2.89 | EET-HC2G271DA 470 0.317 1.85 22 | 45 | P11636-ND@ 415 3.41 287 2.00 | EET-ED2E471BA 

400 | 270 0.675 1.22 35 | 25 | P11768-ND® 5.32 4.51 3.89 2.92 | EET-HC2G271EA 470 0.317 1.85 25 | 35 | P11637-ND@ 4.22 346 291 2.03 | EET-ED2E471CA 
330_| 0.553 | 1.44 | 25) 45 | PIT769-ND@ 5.49 4.65 4.02 3.01 | EET-HC2G331CA | | 950/470 | 0.317 | 1.85 |30| 30] P11638-ND® 4.87 4.00 3.36 2.34 | FET-ED2E471DA 
330 0.553 1.44 30 | 35 | P11770-ND@ 6.56 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2G331DA 560 0.266 2.14 25 | 40 | P11639-ND@ 466 3.83 3.22 2.24 | EET-ED2E561CA 
330 0.553 1.44 35 | 30 | P11771-ND@ 5.93 5.02 4.34 3.26 | EET-HC2G331EA 560 0.266 2.14 30 | 30 | P11640-ND@ 5.32 436 3.67 2.56 | EET-ED2E561DA 
390 0.468 1.40 30 | 35 | P13245-ND® 6.66 5.76 4.87 3.65 | EET-HC2G391DF 680 0.219 2.42 25 | 45 | P11641-ND@ 5.22 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2E681CA 
390 0.468 1.55 25 | 50 | P11772-ND@ 6.01 5.09 4.40 3.30 | EET-HC2G391CA 680 0.219 2.42 30 | 35 | P11642-ND@ 5.92 4.86 4.08 2.84 | EET-ED2E681DA 
390_| 0.468 | 1.55 | 30| 40 | P11773-ND 645 5.46 4.72 _ 3.54 | EET-HC2G391DA 680 | 0.219 | 242 |35| 30| P11643-ND® 6.04 495 416 2.90 | EET-ED2EG81EA 
390 0.468 1.55 35 | 30 | P11774-ND® 6.50 550 4.75 3.57 | EET-HC2G391EA 820 0.182 2.63 30 | 40 | P11644-ND@ 5.63 4.77 4.12 3.09 | EET-ED2E821DA 
470 0.388 1.68 30 | 45 | P11775-ND® 7.10 6.01 5.20 3.90 | EET-HC2G471DA 820 0.182 2.63 35 | 35 | P11645-ND@ 5.74 486 4.20 3.15 | EET-ED2E821EA 
470 0.388 1.68 35 | 35 | P11776-ND@ 7.56 6.40 5.53 4.15 | EET-HC2G471EA 1000 | 0.149 2.84 30 | 50 | P11625-ND@ 6.11 5.17 4.47 3.35 | EET-ED2E102DA 
560 0.326 1.90 | 30) 50) P11777-ND@ 842 713 6.16 4.62 | EET-HC2G561DA 1000 | 0.149 2.84 |35] 40 | P11626-NDe 6.42 544 4.70 3.52 | EET-ED2E102EA 
560 0.326 1.90 35 | 40 | P11778-ND® 7.73 6.67 5.86 4.61 | EET-HC2G561EA 1500 | 0.099 3.56 35 | 50 | P11627-ND@ 7.88 6.79 5.97 4.70 | EET-ED2E152EA 
680 0.268 2.12 35 | 45 | P11779-ND@ 8.93 7.70 6.77 5.33 | EET-HC2G681EA 82 1.617 0.80 22 | 25 | P11667-ND@ 3.49 2.79 2.30 1.50 | EET-ED2G820BA 
820 0.202 2.30 | 35 | 50 | P13246-ND@ 12.24 10.60 8.95 6.71 | EET-HC2G821EA 100 1.326 0.91 22 | 30 | P11646-ND@ 3.29 270 2.27 1.58 | EET-ED2G101BA 
120 1.520 0.74 22 | 30 | P13247-ND® 3.47 3.01 2.54 1.91 | EET-HC2S121BA 100 1.326 0.91 25) 25 | P11647-ND@ 3.33 2.74 2.30 1.60 | EET-ED2G101CA 
120 1.520 0.74 25 | 25 | P13248-ND® 3.54 3.07 2.59 1.95 | EET-HC2S121CA 150 0.884 1.07 22 | 40 | P11648-ND@ 400 3.29 276 1.93 | EET-ED2G151BA 
150 1.216 0.84 22 | 35 | P13249-ND@ 3.49 3.03 2.56 1.92 | EET-HC2S151BA 150 0.884 1.07 25 | 30 | P11649-ND@ 4.02 3.30 277 1.93 | EET-ED2G151CA 
180 1.103 0.91 22 | 40 | P13250-ND® 4.22 3.65 3.09 2.32 | EET-HC2S181BA 150 0.884 1.07 30 | 25 | P11650-ND@ 480 3.94 3.31 2.31 | EET-ED2G151DA 
180 1.103 0.91 25 | 30 | P13251-ND® 432 3.74 3.16 2.37 | EET-HC2S181CA 180 0.737 112 |22) 45 | P11651-NDe 444 364 3.06 2.13 | EET-ED2G181BA 
220 0.829 1.05 22 | 45 | P13252-ND@ 473 410 3.46 2.60 | EET-HC2S221BA 180 0.737 1.12 25 | 35 | P11652-ND@ 447 3.67 3.08 2.15 | EET-ED2G181CA 
220 0.829 1.05 25 | 35 | P13253-ND@ 4.76 412 3.48 2.61 | EET-HC2S221CA 180 0.737 1.12 30 | 30 | P11653-ND@ 5.23 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2G181DA 
220 0.829 1.05 30 | 25 | P13254-ND® 5.29 4.58 3.87 2.90 | EET-HC2S221DA 220 0.603 1.42 22 | 50 | P11654-ND@ 5.09 4.17 3.51 2.44 | EET-ED2G221BA 
270 0.675 1.20 | 22) 50) P13255-ND@ 5.36 4.65 3.92 2.94 | EET-HC2S271BA 220 0.603 1.42 |25] 40 | P11655-NDe 5.03 413 3.47 2.42 | EET-ED2G221CA 
270 | 0.675 | 1.20 |25| 40| P13256-ND® 5.37 «4.65 3.93 2.95 | EET-HC2S271CA | | 490] 599 | o6o3 | 142 |30| 30| Piies6-ND® 546 448 376 262 | EET-ED2G221DA 

420 270 0.675 1.20 30 | 30 | P13257-ND® 6.12 530 4.47 3.36 | EET-HC2S271DA 220 0.603 1.42 35 | 25 | P11657-ND@ 5.96 489 4.11 2.86 | EET-ED2G221EA 
270 0.675 1.20 35 | 25 | P13258-ND® 6.06 525 4.43 3.33 | EET-HC2S271EA 270 0.491 1.56 25 | 45 | P11658-ND@ 5.76 4.72 3.97 2.77 | EET-ED2G271CA 
330 0.553 1.42 25 | 50 | P13259-ND® 6.62 5.74 4.85 3.64 | EET-HC2S331CA 270 0.491 1.56 30 | 35 | P11659-ND@ 6.65 4.79 4.13 3.10 | EET-ED2G271DA 
330 0.553 1.42 30 | 35 | P13260-ND® 6.60 5.72 4.83 3.62 | EET-HC2S331DA 270 0.491 1.56 35 | 30 | P11660-ND 5.67 480 4.15 3.11 | EET-ED2G271EA 
330 0.553 1.42 35 | 35 | P13261-ND® 6.95 6.02 5.08 3.81 | EET-HC2S331EA 330 0.402 171 30 | 40 | P11661-ND@ 6.07 514 4.44 3.33 | EET-ED2G331DA 
390 0.468 1.55 30 | 40 | P13262-ND® 7.34 6.36 5.37 4.03 | EET-HC2S391DA 330 0.402 1.71 35 | 30 | P11662-ND@ 635 538 4.64 3.48 | EET-ED2G331EA 
390 0.468 1.55 35 | 35 | P13263-ND® 771 6.67 5.64 4.23 | EET-HC2S391EA 390 0.340 1.85 30 | 45 | P11663-ND@ 7.20 610 5.27 3.95 | EET-ED2G391DA 
470 0.388 1.71 30 | 45 | P13264-ND® 8.82 7.63 6.45 4.84 | EET-HC2S471DA 390 0.340 1.85 35 | 35 | P11664-ND@ 7.13 6.04 5.21 3.91 | EET-ED2G391EA 
470 0.388 1.71 35 | 35 | P13265-ND® 8.68 7.52 6.35 4.76 | EET-HC2S471EA 470 0.282 2.01 351 40 | P11665-ND@ 8.24 6.97 6.02 4.52 | EET-ED2G471EA 
560 | 0.326 1.90__| 30 | 50 | P13266-ND@ 9.58 8.29 7.00 5.25 | EET-HC2S561DA 560 | 0.237 235 |35| 45 | P11666-NDe 837 7.22 6.35 4.99 | EET-ED2G561EA 
560 0.326 1.90 35 | 45 | P13267-ND@ 9.99 8.65 7.30 5.48 | EET-HC2S561EA 56 2.368 0.67 22 | 25 | P11690-ND@ 3.42 274 2.25 1.47 | EET-ED2W560BA 
680 0.268 2.10 35 | 50 | P13268-ND® 12.09 10.47 8.84 6.63 | EET-HC2S681EA 68 1.950 0.76 22| 30 | P11692-NDe 3.23 265 2.23 1.56 | EET-ED2W680BA 
100 1.824 0.64 22 | 30 | P11799-ND® 3.61 2.97 2.49 1.74 | EET-HC2W101BA 68 1.950 0.76 25 | 25 | P11693-ND® 3.29 2.70 2.27 1.58 | EET-ED2W680CA 
100 1.824 0.64 25 | 25 | P11800-ND@ 3.69 3.03 2.54 1.77 | EET-HC2W101CA 82 1.617 0.80 22 | 30 | P11694-ND 3.50 2.87 2.41 1.68 | EET-ED2W820BA 
120 1.520 0.72 22 | 35 | P11801-ND 3.98 3.26 2.74 1.91 | EET-HC2W121BA 82 1.617 0.80 25 | 25 | P11695-ND@ 3.55 2.92 2.45 1.71 | EET-ED2W820CA 
120 1.520 0.72 25 | 30 | P11802-ND® 4.03 3.31 2.78 = 1.94 | EET-HC2W121CA 100 1.326 0.91 22 | 35 | P11668-ND@ 3.87 3.18 2.67 1.86 | EET-ED2W101BA 
150 1.216 0.79 22 | 40 | P11803-ND@ 4.51 3.70 3.11 2.17 | EET-HC2W151BA 100 1.326 0.91 25 | 30 | P11669-ND® 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-ED2W101CA 
150 1.216 0.79 25 | 30 | P11804-ND® 455 3.73 3.14 2.19 | EET-HC2W151CA 120 1.105 1.02 22 | 40 | P11670-ND@ 4.25 349 2.93 2.04 | EET-ED2W121BA 
150 1.216 0.79 30 | 25 | P11805-ND® 6.30 4.35 3.65 2.55 | EET-HC2W151DA 120 1.105 1.02 25 | 35 | P11671-ND@ 430 3.53 296 2.07 | EET-ED2W121CA 
180 1.013 0.79 25 | 35 | P13269-ND@ 479 415 3.51 2.63 | EET-HC2W181CF 120 1.105 1.02 30 | 25 | P11672-ND@ 5.01 4.11 3.45 2.40 | EET-ED2W121DA 
180 | 1.013 | 0.87 | 22) 45 | P11806-ND® 5.03 4.13 3.47 2.42 | EET-HC2W181BA 150 | 0884 | 1.07 |22| 45] P11673-ND® 488 4.00 3.36 2.34 | EET-ED2Wi51BA 
180_ | 1.013 | 087 | 25) 40 | PI1807-ND® 5.09 4.18 3.51 2.45 | EET-HC2W181CA 150 | 0.884 | 1.07 |25| 40] P11674-ND® 491 4.03 3.39 2.36 | EET-ED2W151CA 
180 1.013 0.87 30 | 30 | P11808-ND 5.81 477 4.01 2.79 | EET-HC2W181DA 150 0.884 1.07 30 | 30 | P11675-ND® 5.15 423 3.55 2.48 | EET-ED2W151DA 
220 0.829 0.90 22 | 50 | P13270-ND@ 5.38 4.66 3.94 2.95 | EET-HC2W221BA 150 0.884 1.07 35 | 25 | P11676-ND@ 5.74 471 3.96 2.76 | EET-ED2W151EA 
220 0.829 1.00 25) 45 | P11809-ND@ 5.78 4.74 3.98 2.77 | EET-HC2W221CA 450 180 0.737 1.12 22 | 50 | P11677-ND@ 5.55 4.55 3.83 2.67 | EET-ED2W181BA 

450 | 220 0.829 1.00 | 30} 30} P11810-ND® 5.36 4.54 3.92 2.94 | EET-HC2W221DA 180 0.737 112 |25] 40 | P11678-NDe 5.51 452 3.80 2.65 | EET-ED2W181CA 
220 0.829 1.00 | 35 | 25 | P11811-ND@ 6.75 4.87 4.20 3.15 | EET-HC2W221EA 180 0.737 112 |30) 30] P11679-NDe 5.27 447 3.86 2.89 | EET-ED2W181DA 
270 0.675 1.07 30} 35 | P13272-ND@ 6.61 5.72 4.83 3.63 | EET-HC2W271DF 180 0.737 1.12 35 | 25 | P11680-ND@ 5.42 459 3.97 2.98 | EET-ED2W181EA 
270 0.675 1.19 25 | 50 | P11812-ND® 5.79 4.90 4.23 3.18 | EET-HC2W271CA 220 0.603 1.42 25 | 45 | P11681-ND® 5.51 4.67 4.03 3.03 | EET-ED2W221CA 
270 0.675 1.19 30 | 40 | P11813-ND® 615 521 4.50 3.37 | EET-HC2W271DA 220 0.603 1.42 30 | 35 | P11682-ND@ 5.57 4.72 4.07 3.06 | EET-ED2W221DA 
270 | 0.675 | 1.19 | 35) 30) P11814-ND@® 6.48 5.49 4.74 3.56 | EET-HC2W271EA 220 | 0.603 | 142 |35| 30| P11683ND® 5.90 499 4.31 3.24 | FET-ED2W221EA 
330_| 0.553 | 1.24 | 30| 40 | P13273-ND@ 7.51 6.51 5.50 4.12 | EET-HC2W331DF 270 | 0.491 | 1.72 |30]| 40] P11684-ND® 6.41 543 4.69 3.52 | EET-ED2W271DA 
330 0.553 1.38 30 | 45 | P11815-ND® 7.20 610 5.27 3.95 | EET-HC2W331DA 270 0.491 1.72 35 | 35 | P11685-ND@ 6.73 5.70 4.93 3.70 | EET-ED2W271EA 
330 0.553 1.38 35 | 35 | P11816-ND@ 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2W331EA 330 0.402 1.85 30 | 50 | P11686-ND@ 7.52 637 550 4.13 | EET-ED2W331DA 
390 0.468 1.39 30] 45 | P13274-ND@ 8.98 7.78 6.57 4.93 | EET-HC2W391DF 330 0.402 1.85 35 | 40 | P11687-ND@ 7.86 6.66 5.75 4.31 | EET-ED2W331EA 
390 0.468 1.55 30 | 50 | P11817-ND® 8.21 6.95 6.01 4.51 | EET-HC2W391DA 390 0.340 1.97 35 | 40] P11688-ND@ 8.01 6.91 6.07 4.78 | EET-ED2W391EA 
390 0.468 1.55 35 | 40 | P11818-ND® 8.26 7.00 6.04 4.53 | EET-HC2W391EA 470 0.282 2.47 35 | 50 | P11689-ND@ 9.34 8.05 7.08 5.57 | EET-ED2W471EA 
470 0.388 1.74 35 | 45 | P11819-ND 8.54 7.36 6.47 5.09 | EET-HC2W471EA 560 0.236 3.50 35 | 63 | P11691-ND@ 11.92 10.51 9.43 7.81 | EET-ED2W561EA 
560 | 0.326 | 1.90 |35| 50| P11820-ND® 9.94 8.57 7.53 5.93 | EET-HC2WS61EA| RoHS Compliant 
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T-UP Series Snap-In Capacitors 


Panasonic 


7 2 Features: 
4 Pin Terminal Vinyl SI 0.8 2.0 ¢4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity 
@ 4atO20 Z Inyl sieeve ak > a * Replaces T-U series with higher capacitance and ripple current per case size 
C.-L A \ * General purpose rated at 85°C, 3000 hour endurance 
30° Pode ay 30° 6.3 4.0 * 35 and 40mm diameter case sizes up to 80mm in length for 4 terminal mounting 
‘ and 105mm for 5 terminal mounting 
TS 
K i ¢ Top vent construction 
He sical seine fate be i 
_ 22 eles isolated from circuit wiring Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 500VDC 
: Z Operating Temperature -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Nominal 4Pin 1500 ~ 120000pF 470 ~ 1800uF 
5 Pin Terminal Capacitance: | 5 Pin | 1200-270000yF(+20%Tol.) | 220 ~ 2700uF(+20%Tol.) 
Neg. APin 2000 hours at 85°C 
Neavarilselate Endurance: with maximum specified ripple current 
= "4 | Bee 3000 hours at 85°C 
Isolate with maximum specified ripple current 
Pos. 
Pos. or Isolate Rated DC Voltage 16 | 25 | 35 ] 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400] 450 500 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450) 500| 550 
Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C Capac- | Size Max. 85°C Max. 20°C 
itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) | DXL | 120Hz 10k~100kHz| ESR (0) | Part No. 1 10 50 | PartNo. (uF) | DXL_ [120Hz 10k~-100kHz| ESR(O) | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
16WV DC ° 4 Pin — RoHS Compliant 4200 | 35x80] 3.64 540 | 0.207 | P10056-ND 1456 12.83 9.60 | ECE-T2VP122EA 
68000 | 35x50] 9.05 1041 | 0.018 | P10000-ND 10.21 881 6.45 | ECE-TICPO83EA 1200 | 40x60 | 364 510 | 0.207 | P10058-ND® 14.64 12.90 9.65 | ECE-T2VP122FA 
82000 | 35x60 | 994 11.43 | 0.018 | P10001-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-TICP823EA 1800 | 40x80 | 410 574 | 0.136 | P10059-ND® 17.68 16.00 12.19 | ECE-T2VP182FA 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 | 0.019 | P10003-ND 842 7.26 6.38 | ECE-TICP823FA 400WV DC - 4 Pin — RoHS Compliant 
100000} 35x80 | 11.00 12.65 | 0.019 | P10002-ND 10.11 891 8.00 | ECE-T1CP104EA 560 | 35x50 |) 269 377 | 0444 | PIOOOO-ND 11.10 957 7.01 | ECE-T2GP561EA 
100000} 40x60 | 11.36 13.06 | 0.020 | P10004-ND 1213 1069 8.00 | ECE-T1CP104FA 680 | 35x60 | 293 410 | 0366 | P10061-ND 11.05 974 7.29 | ECE-T2GP681EA 
120000| 40x80 | 12.42 14.28 | 0.018 | P10005-ND 13.20 11.63 8.70 | ECE-T1CP124FA 680 | 40x50 | 338 4.73 | 0268 | P13183-ND 1048 932 6.99 | ECE-T2GP681FA 
25WV DC - 4 Pin — RoHS Compliant 820 | 40x50) 3.18 4.45 | 0.303 | P10063-ND 1283 11.31 846 | ECE-T2GP821FA 
47000 | 35x50] 800 920 | 0.017 | PI0006-ND 1028 886 649 | ECE-TIEPA73EA 4000 | 35x80 | 342 4.79 | 0.249 | P10062-ND 14.48 12.76 9.54 | ECE-T2GP102EA 
56000 | 35x60 | 864 994 | 0.017 | P10007-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-T1EP563EA 1000 | 40x60 | 342 479 | 0.249 | P10064-ND 14.59 12.86 9.61 | ECE-T2GP102FA 
56000 | 40x50 | 896 10.30 | 0.018 | P10009-ND 11.69 10.08 7.38 | ECE-TIEP563FA 1500 | 40x80 | 391 547 | 0.166 | P10065-ND 17.62 15.94 12.15 | ECE-T2GP152FA 
68000 | 35x80 | 9.44 10.86 | 0.017 | P10008-ND 11.56 10.19 7.62 | ECE-T1EP683EA 450WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 
68000 | 40x60 | 9.76 11.22 | 0.018 | P10010-ND 1210 10.66 7.98 | ECE-T1EP683FA 470 | 35x50] 253 3.54 | 0529 | PIO066-ND 1250 1078 7.90 ] ECE-T2WP471EA 
100000 | 40x80 | 11.68 1343 | 0.018 | P1O011-ND 13.36 12.08 9.21 | ECE-T1EP104FA 470 | 40x35 | 253 354 | 0423 | P13186-ND 11.03 981 7.36 | ECE-T2WP471FA 
35WV DC - 4 Pin 560 | 35x60 | 2.76 386 | 0.444 | P10067-ND 1387 11.96 876 | ECE-T2WPS561EA 
33000 | 35x50 | 7.15 8.22 0.018 | P10012-ND@ 10.80 931 6.82 | ECE-TIVP333EA 680 | 35x80 | 3.17 4.44 0.293 | P13187-ND =«-14.54 1293 9.70 | ECE-T2WP681EA 
39000 | 35x60 | 7.94 9.13 0.015 | P10013-ND 12.31 10.61 7.78 | ECE-TIVP393EA 680 | 40x50 | 2.99 4.19 0.366 | P10069-ND 14.53 1280 9.57 | ECE-T2WP681FA 
39000 | 40x50 | 7.79 896 | 0.017 | P10015-ND® 10.96 9.66 7.23 | ECE-TIVP393FA 820 / 35x80 | 3.22 0 4.51 0.303 | P10068-ND = 14.75 13.34 10.17 | ECE-T2WP821EA 
47000 | 35x80 | 953 10.96 | 0.015 | P10014-ND@ 1213 10.69 8.00 | ECE-T1VP473EA 820 | 40x60 | 3.22 4.51 0.303 | P10070-ND = 16.36 14.41 10.78 | ECE-T2WP821FA 
47000 | 40x60 | 858 9.87 | 0.017 | P10016-ND® 12.72 11.21 8.38 | ECE-T1VP473FA 1000 | 40x80 | 4.21 5.89 | 0.216 | P13188-ND = 18.45 16.40 12.30) ECE-T2WP102FA 
56000 | 40x80 | 10.17 11.70 | 0.017 | P10017-ND® 13.77 12.13 9.08 | ECE-TIVP563FA 1200 | 40x80 | 3.45 a aa 3 pt aE a re 12.67_|_ECE-T2WP122FA 
50WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant = in — fol ompliant 
22000 | 35x50 1757 B71 0.023] PIOOIBND 1127 9.72742 | ECE-TIHP223EA 33000 | 50x50 110.48 1205 | 0.018 | P13275-ND 23.17 20.60 15.45 | ECE-P1HP333HA 
27000 | 35x60 | 831 956 | 0018 | P10019-ND 1320 1138 9834 | ECE-TIHP273EA 47000 | 50x63] 11.54 13.27 | 0.013 | P13276-ND 25.30 22.50 16.87 | ECE-P1HP473HA 
27000 | 40x50 | 812 934 | 0021 | Pioozi-ND 1472 1033 772 | ECE-TIHP273FA 56000 | 50x80 | 12.46 14.33 | 0.012 | P13277-ND 27.38 24.34 18.26 | ECE-P1HP563HA 
33000 | 35x80 | 923 1051 | 0015 | Pio020-ND 1316 11.60 868 | ECE-TIHP333EA 68000 | 50x92] 13.17 15.15 | 0.011 | P13278-ND 30.44 27.07 20.30 | ECE-P1HP683HA 
33000 | 40x60 | 886 1019 | 0018 | Pioo22-ND 1380 1216 9.10 | ECE-TIHP333FA 82000 |50x105| 13.87 15.95 | 0.011 | P13279-ND 33.51 _29.79 22.95 | ECE-PIHP823HA 
39000 | 40x80 | 979 11.26 | 0.015 | P10023-ND 14.92 13.15 9.83 | ECE-T1HP393FA oss souvee o Fin — Fotis Compliant oe 
EO Oe TT eetent goo00 | sox63 | 11.08 1274 | oota | PtazerND 2515 22.96 1677 | ECE-PIKP22aHA 
72000 | 35x50] 7.15 822 | 0.035 | P10024-ND 996 859 6.29 | ECE-TIJP123EA : ; : ; : : 
45000 | 35x60 | 771 987 | 0.098 | Pi0Q25-ND 1160 10.00 732 | ECE-TIIPISaEA 27000 | 50x80 | 12.33 1418 | 0.015 | P13282-ND 26.67 23.71 17.79 | ECE-P1KP273HA 
; c 33000 | 50x92] 13.37 15.38 | 0.014 | P13283-ND 29.18 25.94 19.46 | ECE-P1KP333HA 
15000 | 40x50 | 7.53 866 | 0.033 | P10027-ND 11.60 10.00 7.32 | ECE-T1UP153FA 30000 180x105 1494 649 | oota WEMGSOMNINIM 3098 023 2192 | ECE-PIKPag3HA 
18000 | 35x80 | 941 10.82 | 0.023 | P10026-ND 11.39 10.03 7.50 | ECE-T1UP183EA x : TOOWV DG™ 5 Pin RoHS Compliant : 
pan ‘o . o ee Se ae af ee na tee es ealinii ere 70000 7 50x50 | 882 10.14 | 0033 | P13285-ND 22.24 1977 1483 ] ECE-P2AP03HA 
- ~ SOWY DC + 4 Pin — RoHS Compliant - 15000 | 50x63 | 10.07 11.58 | 0.022 | P13286-ND 25.81 22.94 17.21 | ECE-P2AP153HA 
BOIS] EEN Ont | ROOHAD Gre oe OIE eorrarame | | Jot [sxe |r eee | owls | pier 27e5 248 seat | Resch 
10000 | 35x60 | 6.38 7.34 | 0.041 | P10031-ND 11.82 10.19 7.47 | ECE-TIKP103EA 97000 |s0x108 1253 1441 | ool4 MORSE 3300 2007 2255 | ECE-Poapo7sHA 
10000 | 40x50 | 656 7.54 | 0.041 | P10033-ND 10.08 8.88 6.64 | ECE-T1KP103FA - “200WV DG = 5 Pin — RoHS Compliant - 
12000 | 95x80} 6.02 7.96 | 0.035 AEA 11.08 9.75 7.29 | ECE-TIKPI23EA 3900 | 50x50] 822 1151 | 0.055 | P13200-ND 2358 20.97 15.73 | ECE-PODPSO2HA 
12000 | 40x60 | 7.29 838 | 0.035 | P10034-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-TIKP123FA 4700 | 50x63 | 922 1205 | 0.048 WEROAANRIM 2526 2046 1684 | ECE-P2DP472HA 
15000 | 40x80 | 893 10.27 | 0.028 | P10035-ND 12.84 11.32 8.46 | ECE-TIKP153FA seoo | 50x63 |957 1240 | 0038 | P1g200-ND 0841 2526 18.94 | ECE-PODPSGOHA 
100WV DC ¢ 4'Pin — RoHS Compliant 6800 | 50x80 | 1141 15.97 | 0.032 | P13293-ND 30.15 26.80 20.10 | ‘ECE-P2DPeB2HA 
6800 | 35x50 | 6.60 7.59 | 0.049 | P10036-ND 10.26 9.05 6.77 | ECE-T2AP682EA 3200 | 50x92 |1302 1823 | 0.026 | Pigs94nD 3306 2939 2205 | ECE-PoDPaZ2HX 
8200 | 35x60) 7.05 = 8.12 | 0.040 MR TONSANDRS 612.03 10.60 7.93 | ECE-T2APB22EA too00 |50x105|1417 1984 | 0.021 | P13295-ND 37.36 33.21 24.91 | ECE-P2DP103HA 
8200 | 40x50] 7.28 8.37 | 0.040 | P10039-ND 1189 10.48 7.84 | ECE-T2AP822FA 250WV DC * 5 Pin — RoHS Compliant 
10000 | 35x80 | 7.74 890 | 0.033 | P10038-ND 11.96 10.82 8.25 | ECE-T2AP103EA 700 | 50x50 | 677 0.48 | 0074) PIS206ND 24.68 201.94 1646 | ECE:POEPO7OHA 
10000 ) 40x60 | 7.97 9.17 | 0.033) PIO0O40-ND = 14.08 12.41 9.28 | ECE-T2AP103FA 3300 | 50x50 | 7.22 1011 | 0.060 | P13297-ND 26.74 23.77 17.83 | ECE-P2EP332HX 
12000 | 40x80 | 865 9.95 eee 5 = 3.99 12.66 __9.65_|_ECE-T2AP123FA 4700 | 50x80 | 9.65 1351 | 0.042 | P13298-ND 29.61 26.32 19.74 | ECE-P2EP472HA 
24 Pin 5600 | 50x80 | 14.34 20.08 | 0.036 | P13299-ND 33.43 29.72 22.29 | ECE-P2EP562HX 
2200 | 35x50 | 4.92 = 6.89 | 0.113 | P10042-ND@ 10.83 9.34 6.84 | ECE-T2DP222EA 6800 |50x105|12.16 17.02 | 0.029 | P13300-ND 37.38 33.23 24.93 | ECE-P2EP682HA 
2700 | 35x60 | 5.41 = 7.57 | 0.092 | PI0043-ND = 12.11 10.44 7.65 | ECE-T2DP272EA 7500 |50x105| 12.56 17.58 | 0.026 | P13301-ND 39.45 35.07 _-26.31_|_ECE-P2EP752HA 
2700 | 40x50) 5.41 7.57 | 0.092 | P10045-ND@ 11.28 9.95 7.44 | ECE-T2DP272FA 400WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 
3300 | 35x80) 5.90 826 | 0.075 | P10044-ND@ 1258 11.09 8.29 | ECE-T2DP332EA 7o00 | 50x50) 476.666 | 0199 | P13302-ND 2515 2236 1677 | ECE-P2GPIO2HA 
3300 | 40x60 | 5.90 8.26 0.075 P10046-ND@ 1260 11.10 8.30 ECE-T2DP332FA 4200 | 50x50 | 5.21 7.29 0.166 P13303-ND 26.12 23.23 17.42 ECE-P2GP122HX 
3900 | 35x80 | 6.60 9.24 0.055 P13177-ND@ 14.32 = 12.73 9.55 ECE-T2DP392EA 1500 | 50x63 | 6.12 8.57 0.133 P13304-ND 28.34 25.20 18.90 ECE-P2GP152HX 
3900 | 40x63 | 6.81 9.53 0.055 P13178-ND@ 14.73 13.10 9.83 ECE-T2DP392FX 1800 | 50x80 | 7.09 9.93 0.111 P13305-ND 32.91 29.26 21.95 ECE-P2GP182HX 
3900 | 40x80 | 640 _—8.96 0.064 | P10047-ND__14.28 12.59 —9.41_ | ECE-T2DP392FA 2200 | 50x92 | 813 11.38 | 0.090 | P13306-ND 33.89 30.13 22.60 | ECE-P2GP222HX 
250WV DC « 4 Pin 2700 [50x105| 9.34 13.08 _| 0.073 | P13307-ND 39.28 34.92 26.19 _| ECE-P2GP272HA 
1500 | 35x50] 4.04 566 | 0.166 | P10048-ND® 11.04 952 6.98 | ECE-T2EP152EA 450WV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 
1800 | 35x60 | 4.49 6.29 0.138 P10049-ND@ 12.22 10.54 7.72 | ECE-T2EP182EA 820 | 50x50 | 4.31 6.03 0.263 P13308-ND 26.37 23.44 217.58 | ECE-P2WP821HA 
1800 | 40x50 | 449 6.29 | 0.138 | P10051-ND 12.75 10.99 8.05 | ECE-T2EP182FA 4000 | 50x63 | 496 694 | 0.216 | P13309-ND 30.26 26.91 20.18 | ECE-P2WP102HA 
2200 | 35x63 | 470 6.58 | 0.090 | P13179-ND@ 1183 1052 7.89 | ECE-T2EP222Ex 1200 | 50x63 | 543 7.60 | 0.180 | P13310-ND 33.27 29.58 22.19 | ECE-P2WP122HX 
2200 | 35x80 | 4.94 6.92 | 0.113 | P10050-ND@ 12.73 11.22 8.39 | ECE-T2EP222EA 1500 | 50x80 | 6.15 8.61 0.144 | P13311-ND 36.92 32.82 «24.62 | ECE-P2WP152HX 
2200 | 40x60 | 4.94 6.92 | 0.113 | P10052-ND@ 12.72 11.21 838 | ECE-T2EP222FA 1800 | 50x92 | 7.02 9.83 | 0420 | P13312-ND 41.35 36.76 _—_27.57_| ECE-P2WP182HX 
2700 | 35x80) 563 7.88 | 0.074 | P13180-ND@ 1447 1287 9.65 | ECE-T2EP272EA 500WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 
2700 | 40x63 | 5.81 813 | 0.074 | P13181-ND@ 1497 13.31 9.99 | ECE-T2EP272FX 560 | 50x50 | 352 493 | 0355 | P13313-ND 25.04 2226 1670 | ECE-P2HP561HA 
2700 | 40x80) 5.39 7.55 | 0.092 | P10053-ND@ 14.78 13.02 9.74 | ECE-T2EP272FA 680 | 50x50 | 3.88 543 | 0.293 | P13314-ND 27.77 24.69 18.52 | ECE-P2HP681HX 
3900 | 40x80 | 7.36 10.30 | 0.051 | P13182-ND@ 1852 16.47 12.35 | ECE-T2EP392FA 820 | 50x63 | 4.47 6.26 | 0.222 | P13315-ND 30.74 27.33 20.50 | ECE-P2HP821HA 
350WV DC ° 4 Pin 1000 | 50x80 | 5.05 7.07 | 0.199 | P13316-ND 33.98 30.21 22.66 | ECE-P2HP102HA 
680 | 35x50 | 2.96 414 | 0366 | P10054-ND 11.21 966 7.08 | ECE-T2VP6S1EA 1200 | 50x80 | 5.35 7.49 | 0.166 | P13317-ND 36.97 32.87 24.65 | ECE-P2HP122HX 
1000 | 35x60] 319 4.47 | 0.249 | P10055-ND® 1261 11.12 8.31 | ECE-T2VP102EA 1500 |50x105| 6.65 9.31 0.144 | P13318-ND 41.45 36.85 27.64 | _ECE-P2HP152HA 
1000 | 40x50 | 319 4.47 | 0.249 | P10057-ND® 13.13 11.57 8.65 | ECE-T2VP102FA RoHS Compliant 
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Panasonic T-HA Series Snap-in Capacitors 


Features: 
4 Pin Terminal . © 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarit 
Vinyl Sleeve 0.8 2.0 or 9 pI yed polarity 
Vent 4 iM @ 4 at 02.0 le Pl rr « Replaces T-NHE series with higher capacitance and ripple current per case size 
Cc. ‘a OLA ef lis 0 } * Industrial grade with 3000 hour endurance at 105° C 
sof i i A 20" - ¢ 35 and 40mm diameter case sizes up to 80mm in length for 4 terminal mounting and 
al l<1.5 i ; 
i i 105mm for 5 terminal mounting 
Nee bls Oe “T it constructi 
Sage” Terminals A and C are epee 
os not electrically active = 
=| goo5 |e and must be isolated Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 450VDC. 
from circuit wiring. Operating Temperature -40°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C 
Nominal 4Pin 1200 ~ 120000yF 470 ~ 1500uF 
5 Pin Terminal F 3 Capacitance: | 5 Pin 1000~250000p1F(+20%Tol.) | 330 ~ 2700NF(+20%Tol.) 
i 2000 hours at 105°C 
4Pin ‘ - alee ae 
Endutanes: with maximum specified ripple current 
Neg. or Isolate a ‘ 5 Pin 3000 hours at 105°C 
Isolate 4 ; ° with maximum specified ripple current 


Pos. 


Rated DC Voltage:| 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 |100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 


{D? Pos. or Isolate 


Size Max. 85°C Max. 20°C Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL /120Hz 10k~100kHz | ESR(Q) | PartNo. il 10 50 Part No. (uF) DXL |120Hz 10k~100kHz) ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. 
16WV DC ¢ 4 Pin 1200 | 35x80] 3.22 4.51 0.207 P10669-ND® 14.78 13.37 10.19 | ECE-T2VA122EA 
56000 | 35x50| 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17 | ECE-T1CA563EA 1200 | 40x60) 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 14.68 13.27 10.12 | ECE-T2VA122FA 
63000 | 35x60| 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 | ECE-TICA683EA 1500 | 40x80) 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 15.91 1213 | ECE-T2VA152FA 
68000 | 40x50} 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 | ECE-T1CA683FA 400WV DC ¢ 4 Pin 
82000 | 40x60] 7.29 8.38 0.017 P10615-ND@ 11.49 10.12 7.57 | ECE-T1CA823FA 560 | 35x50) 1.80 2.52 0.444 P10672-ND® 11.42 10.07 7.53 | ECE-T2GA561EA 
100000 | 35x80} 8.03 9.23 0.015 P10616-ND® 1230 10.84 8.11 ECE-T1CA104EA 680 | 40x50) 217 3.04 0.366 P10673-ND 13.36 11.77 8.80 | ECE-T2GA681FA 
120000 | 40x80} 8.79 10.11 0.014 P10617-ND@ 12.55 11.36 8.66 | ECE-TICA124FA 820 | 35x60) 244 3.42 0.303 P10674-ND@® 14.76 13.01 9.73 | ECE-T2GA821EA 
25WV DC + 4 Pin 1000 | 35x80] 3.00 4.20 0.249 | P10675-ND@ 15.36 1389 10.59 | ECE-T2GA102EA 


1000 | 40x60) 3.00 4.20 0.249 P10676-ND® 15.24 13.78 10.51 | ECE-T2GA102FA 


goN00. 180 X90) (2.00 + 1638 0.000 REN 923 7.96 6,08" EGE TI EASSSEA 1200 | 40x80; 3.30 462 0.207 P10677-ND@® 17.80 16.10 12.27 | ECE-T2GA122FA 


47000 | 35x60] 6.56 7.54 0.017 P10619-ND® 10.14 8.94 6.68 | ECE-T1EA473EA 


47000 | 40x50) 647 7.44 0.019 | P10620-ND 10.16 895 6.69 | ECE-T1EA473FA 450WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 

56000 | 35x80] 7.25 8.34 0.017 | P10621-ND 1110 978 7.32 | ECE-TIEAS63EA 470 | 35x50] 174 © 2.44 0.529 | P10678-ND 1245 1098 821 | ECE-T2WAA71EA 
56000 | 40x60] 7.17 8.25 0.015 | P10622-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-TIEAS63FA 560 | 35x60) 215 3.01 0.444 | P10679-ND 1390 12.25 946 | ECE-T2WASG1EA 
82000 | 40x80] 868 9.98 0.014 | P10623-ND® 1271 1149 876 | ECE-TIEA823FA 560 | 40x50) 210 2.94 0.444 | P10680-ND 14.44 12.72 9.52 | ECE-T2WASG1FA 


TTS = 680 | 40x60) 250 3.78 | 0303 | P10ss1-ND 14.60 13.21 10.07 | ECE-T2WAGBIFA 
SSWY DE'*'4 Pin — RoHS Compliant 820 |35x80| 270 3.50 0.303 | P10682-ND 16.77 15.17 11.56 | ECE-T2WAS21EA 


Banh Shee S oe ae ee ioe be ies DE VAR 1000 | 40x80} 350 4.90 0.249 | P10683-ND 19.73 17.84 13.60 | ECE-T2WA102FA 
x : : : : : : : : 50WV DC ¢ 5 Pin — RoHS Compliant 


27000 | 40x50) 544 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 | ECE-T1VA273FA 


33000 | 40x60| 661 7.60 0.020 | ptos27-ND 11.77 10.37 ~—7.76:'| ‘ECE-TIVA333FA 33000 [50x50] 7.75 891 0.018 | Pi3191-ND 23.87 21.22 15.92 | ECE-P1HA333HA 
39000 | 35x80! 652 7.50 0015 | Pio628-ND 1239 1092 846 | ECE-TiVA393EA 39000 | 50x63| 840 9.66 0.016 | P13192-ND 24.82 22.07 16.55 | ECE-P1HA393HA 
47000 | 40x80! 779 896 0.014 | pto629-ND 1420 1251 936 | ECE-TIVA473FA 47000 | 50x80; 919 1057 | 0.014 | P13193-ND 26.83 23.85 17.89 | ECE-P1HA473HA 


BOWV DC ° 4 Pil 56000 | 50x92} 9.79 11.26 0.012 P13194-ND 29.12 25.89 19.42 | ECE-P1HAS63HA 
ald 68000 |50x 105} 10.42 11.98 0.011 P13195-ND 32.66 29.03 21.78 | ECE-P1HAG83HA 
15000 | 35x50} 480 5.52 0.033 P10630-ND@ 9.99 8.61 6.31 | ECE-TIHA153EA 8OWV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 


1B000 |) 22X00 |, Baz (6.08 ooze ies ney 10:18 eae on Eee IMA IBSEA 12000 | 50x50} 6.03 6.93 0.035 P13196-ND 21.76 19.35 14.51 | ECE-P1KA123HA 


ee eeeol ete cea | tere MMMM 555. Gog cea | feeuaoeece 15000 | 50x63| 6.65 7.65 | 0.028 | P13197-ND 2393 21.27 15.96 | ECE-PIKA153HA 
27000 | 35x80] 6.16 7.08 | 0.018 | P10633-ND 1270 11.20 8.37 | ECE-TIHA273EA 
18000 | 50x80| 7.29 8.38 | 0.026 | P13198-ND 25.34 22.53 16.90 | ECE-PIKA183HA 
27000 | 40x60} 6.05 696 | 0.021 | P10634-ND 13.28 11.70 8.75 | ECE-TIHA273FA 
29000 | 40x20| 75s aes | oois WAMGRERIGY 146s i326 1041. | ECE-TIHASOSFA 22000 | 50x92] 7.83 9.00 | 0.022 | P13199-ND 27.55 24.49 18.37 | ECE-P1KA223HA 
: : ; — 27000 |50x 105] 838 9.64 | 0.018 | P13200-ND 30.40 27.03 20.27 ‘| ECE-P1KA273HA 
BSW DG: # Pin — Role Compliant 100WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 


12000 | 35x50} 440° 5.06 / 0.035 PACED 989 8.28 6.19 | ECE-TIWAI23EA 8200 | 50x50] 6.14 7.06 | 0030 | P1320I-ND 2194 1950 1463 | ECE-P2AAB22HA 


15000 | 35x60} 492 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 | ECE-T1JA153EA i i 
15000 | 40x50; 480 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 703 | ECE-TIJA153FA 12000 | 50x63) 7.17 8.25 0.022 P13202-ND 24.00 21.34 16.01 | ECE-P2AA123HA 


15000 | 50x80] 801 9.21 0.019 | P13203-ND 27.77 2469 1852 | ECE-P2AA153HA 
18000 | 35x80] 5.79 6.66 0.023 | P10639-ND = 12.12 10.68 7.99 | ECE-TIJA183EA 48000 | 50x92] 8.64 9.94 0.017 | P13204-ND 31.20 27.74 +—20.81_| ECE-P2AA183HA 
18000 ) 40x60 5.39 6.20 0.028 | PIO640-ND 12.70 11.19 8.37 | ECE-TIJA183FA 22000 |50x105| 932 10.72 | 0.015 | P13205-ND 33.62 29.89 22.42 | ECE-P2AA223HA 


27000 | 40x80) 659 7.58 0.018 P10641-ND 14.28 12.92 9.85 | ECE-T1JA273FA 
8OWV DC ¢ 4 Pin — RoHS Compliant 


200WV DC « 5 Pin — RoHS Compliant 
3300 | 50x50] 5.20 7.28 0.075 P13206-ND 22.65 20.14 15.11 | ECE-P2DA332HA 


6800 | 35x50) 390 4.49 0.061 | P10642-ND = 9.05 7.98 = 5.97 | ECE-TIKA682EA 3900 | 50x50) 5.65 7.91 0.064 | P13207-ND 24.99 22.22 16.67 | ECE-P2DA392HX 
8200 | 35x60] 4.39 5.05 0.051 | P10643-ND 10.47 9.23, 6.90 | ECE-TIKA822EA 4700 | 50x63] 6.48 9.07 0.053 | P13208-ND 27.14 24.13 18.10 | ECE-P2DA472HX 
8200 | 40x50) 4.29 4.93 0.051 | P10644-ND 11.21 9.88 7.39 | ECE-TIKA822FA 5600 | 50x92] 7.68 10.75 0.044 | P13209-ND 29.32 26.07 19.55 | ECE-P2DAS62HA 
10000 | 35x80} 4.88 5.61 0.041 | PIO645-ND 12.54 11.05 8.26 | ECE-TIKA103EA 6800 | 50x92] 846 11.84 0.034 | P13210-ND 32.18 28.61 21.46 | ECE-P2DA682HX 
10000 | 40x60} 4.73 5.44 0.041 | P10646-ND = 12.51 11.02 8.25 | ECE-TIKA103FA 8200 [50x 105] 956 13.38 0.028 | P13211-ND 36.47 32.42 ~—«-24.32_ | _ECE-P2DA822HA 
15000 | 40x80| 5.97 6.87 0.028 | P10647-ND 1358 1229 9.37 | ECE-T1KA153FA 250WV DC * 5 Pin — RoHS Compliant 

100WV DC + 4 Pin — RoHS Compliant 2200 [50x50] 435 6.09 0.098 | P13212-ND 25.63 22.78 17.09 | ECE-P2EA222HA 
4700 | 35x50] 380 4.37 0.071 | P10648-ND 937 8.26 6.18 | ECE-T2AA472EA 2700 | 50x50] 4.80 6.72 0.080 | P13213-ND 27.79 24.70 1853 | ECE-P2EA272HX 
5600 | 35x60) 4.06 4.67 0.059 | P10649-ND 1081 9.52 7.12 | ECE-T2AA562EA 3300 | 50x63] 5.48 7.67 0.065 | P13214-ND 30.27 2691 20.18 | ECE-P2EA332HA 
6800 | 40x50) 4.57 5.26 0.049 «=| P10650-ND 11.96 10.55 7.89 | ECE-T2AA682FA 3900 | 50x80} 6.10 8.54 0.055 | P13215-ND 3260 2898 21.74 | ECE-P2EA392HA 
8200 | 35x80) 5.15 5.92 0.040 | P10651-ND 1337 11.78 8.81 | ECE-T2AA822EA 4300 | 50x92] 6.67 9.34 0.050 | P13216-ND 33.05 2938 22.04 | ECE-P2EA432HA 
8200 | 40x60) 5.02 5.77 0.040 | P10652-ND 12.59 11.39 8.68 | ECE-T2AA822FA 4700 | 50x92] 6.93 9.70 0.046 | P13217-ND 35.89 3190 23.93 | ECE-P2EA472HX 
12000 | 40x80] 6.44 7.41 0.028 | P10653-ND 15.70 14.20 10.83 | ECE-T2AA123FA 5600 |50x105| 7.67 10.74 0.039 | P13218-ND 38.72 3442 25.82 | ECE-P2EA562HA 

200WV DC °¢ 4 Pin — RoHS Compliant 400WV DC «¢ 5 Pin — RoHS Compliant 
2200 | 35x50] 2.90 4.06 0.113 | P10654-ND 10.41 948 6.86 | ECE-T2DA222EA 820 | 40x50]; 2.58 3.61 0.202 |P13189-ND 1364 1213 910 | ECE-T2GA821FA 
2700 | 35x60) 365 5.11 0.092 | P10655-ND 11.70 1031 7.71 | ECE-T2DA272EA 820 | 50x50} 3.15 4.41 0.202 | P13219-ND 2551 2268 17.01 | ECE-P2GA821HA 
2700 | 40x50] 3.55 4.97 0.092 P10656-ND. 1219 10.74 8.03 ECE-T2DA272FA 1000 | 50x50} 3.45 4.83 0.166 P13220-ND 26.63 23.67 17.76 ECE-P2GA102HA 
3300 | 35x80] 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 ECE-T2DA332EA, 1200 | 50x63} 4.22 5.91 0.152 P13221-ND 28.98 25.76 19.32 ECE-P2GA122HA 
3300 | 40x60) 440 6.16 0.075 P10658-ND 13.68 12.06 9.02 | ECE-T2DA332FA 1500 | 50x80) 5.22 7.31 0.122 P13222-ND 31.12 27.67 20.75 ~| ECE-P2GA152HA 
4700 | 40x80| 5.76 8.06 0.053 | P10659-ND 15.80 14.29 10.89 | ECE-T2DA472FA 1600 | 50x92) 569 7.97 0.114 | P13223-ND 34.82 30.96 23.22 | ECE-P2GA162HA 


1800 |40x105) 5.06 7.08 0.101 P13190-ND 36.26 32.23 = 24.18 | ECE-T2GA182FA 


zeOW De: arm 100 | 50x80) 550 7.70 | 0101 | P13224-ND 38:32 34.07 25.55 | ECE-P2GA182HX 


scan x 2 5a oa ore Ne aa Ae 6.67 aaallae a 2200 | 50x92] 6.55 9.17 0.082 | P13225-ND 40.20 35.74 26.81 | ECE-P2GA222HA 
500 | 35x 57 3 . 4 : ; 757 -T2EA15: - 
1800 | 40x50) 315 4.41 0.138 | P10662-ND® 13.33 11.74 8.78 | ECE-T2EA182FA A50WY DG's’ Pin — RoHS Compliant 


680 | 50x50) 290 4.06 0.244 P13226-ND 2712 24.11 18.09 | ECE-P2WAG81HA 
820 | 50x50) 342 4.79 0.222 P13227-ND 28.72 25.54 19.15 | ECE-P2WA821HX 
1000 | 50x63) 3.74 5.24 0.172 P13228-ND 31.44 27.95 20.97 | ECE-P2WA102HA 
1200 | 50x80) 4.70 6.58 0.152 P13229-ND 34.20 30.40 22.80 | ECE-P2WA122HA 


2200 | 35x80) 3.75 5.25 0.113 P10663-ND® 13.53 12.24 9.33 | ECE-T2EA222EA 
2200 | 40x60) 368 5.15 0.113 P10664-ND® 13.47 12.19 9.29 | ECE-T2EA222FA 
3300 | 40x80) 4.68 5.80 0.075 P10665-ND@ 16.14 15.07 11.75 | ECE-T2EA332FA 


350WV DE + 4:Pin 1300 | 50x92] 518 7.25 0.140 | P13230-ND 35.67 31.71 23.78 | ECE-P2WA132HA 
680 | 35x50] 215 3.01 0.366 | P1O666-ND 11.13 9.81 7.34 | ECE-T2VAGB1EA 1500 |50x105| 6.03 8.44 0.122 | P13231-ND 38.45 34.19 25.64 | ECE-P2WA152HA 
820 | 35x60) 265 3.71 0.303 | P10667-ND 1243 10.95 8.19 | ECE-T2VA821EA 1800 |50x105} 6.23 8.72 0.101 | P13232-ND 41.75 37.12 27.84 _ | ECE-P2WA182HA 
820 | 40x50; 265 3.71 0.303 | P10668-ND@ 1293 11.39 8.52 | ECE-T2VA821FA RoHS Compliant 
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=< VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, 
Panasonic Surface Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(uA) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Following specified values: 


Can Size —mm Peak Duration Duration Reflow Size Dimensions —-mm 
x 0.3 Max.~ (Size Code) Temperature (Temp. = 255°C) (Temp. = 230°C) Frequency Code D L A | WwW P 
& | 1 eee 260°C 5 seconds 60 seconds 2+ B 40 | s4 | 43 | 18 | 065201 | 1.0 
A 08x62, 010x102 iG 5.0 54 5.3 22 | 0.65401 | 15 
Os is (E, G) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 
D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
A+0.2 + Capacitor must return to room temperature before the second reflow D8 63 77 66 26 0.65 4041 18 
= U 1 Impedance Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65 +0.1 22 
P 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V BO 402 a 54 oo0eo a4 
aE Q ! -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
woe -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 G 10.0 10.2 | 10.3 35 | 0.90 +02] 46 
Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (UF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. ty. Pricing | Part No. 
22 0.30 3.0 B 29 2,000 PCE4559CT-ND W7 1.26 2.93 10.83 PCE4559TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-OJA220AR 
33 0.35 3.0 B 22 1,000 PCE4560CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4560TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-OJA330WAR 
47 0.30 3.0 Cc 46 2,000 PCE4563CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4563TR-ND 1,000 65.00 | EEE-QJA470AR 
100 0.40 6.3 Cc 47 1,000 PCE4556CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4556TR-ND 1,000 71.00 | EEE-0JA101WAR 
63 100 0.30 6.3 D 71 2,000 PCE4555CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4555TR-ND 1,000 76.00 | EEE-0JA101AP 
330 0.30 20.7 D8 188 2,000 PCE4562CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4562TR-ND 900 93.60 | EEE-0JA331XAP 
330 0.35 20.7 E 300 2,000 PCE4561CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4561TR-ND 1,000 125.00 | EEE-0JA331AP 
470 0.35 29.6 F 380 1,000 PCE4564CT-ND 2.29 3.77 876 32.34 PCE4564TR-ND 500 81.00 | EEE-0JA471UAP 
1,000 0.35 63.0 G 700 2,000 PCE4557CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4557TR-ND 500 94.50 | EEE-QJA102AP 
1,500 0.50 94.5 G 750 1,000 PCE4558CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4558TR-ND 500 104.00 | EEE-QJA152UAP 
22 0.30 3.0 B 28 1,000 PCE4568CT-ND WT 1.26 2.93 10.83 PCE4568TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1AA220WAR 
33 0.30 3.3 B 29 1,000 PCE4572CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4572TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1AA330WAR 
33 0.22 3.3 Cc 43 2,000 PCE4571CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4571TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1AA330AR 
47 0.30 47 Cc 47 1,000 PCE4574CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4574TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA470WAR 
100 0.30 10.0 C 50 1,000 PCE4566CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4566TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA101WAR 
10 100 0.26 10.0 D 70 2,000 PCE4565CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4565TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1AA101AP 
220 0.22 22.0 D8 173 2,000 PCE4570CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4570TR-ND 900 93.60 | EEE-1AA221XAP 
220 0.26 22.0 E 250 2,000 PCE4569CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4569TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1AA221AP 
330 0.26 33.0 F 390 2,000 PCE4573CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4573TR-ND 500 81.00 | EEE-1AA331AP 
470 0.26 47.0 F 390 1,000 PCE4576CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4576TR-ND 500 81.00 | EEE-1AA471UAP 
470 0.26 47.0 G 400 2,000 PCE4575CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4575TR-ND 500 94.50 | EEE-1AA471AP 
1,000 0.35 100.0 G 580 1,000 PCE4567CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4567TR-ND 500 94.50 | EEE-1AA102UAP 
10 0.16 3.0 B 28 2,000 PCE4577CT-ND rid 1.26 2.93 10.83 PCE4577TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1CA100AR 
22 0.26 3.5 B 28 1,000 PCE4581CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4581TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1CA220WAR 
22 0.16 3.5 c 39 2,000 PCE4580CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4580TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1CA220AR 
33 0.26 5.2 Cc 35 1,000 PCE4584CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4584TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA330WAR 
47 0.26 75 C 39 1,000 PCE4588CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4588TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA470WAR 
47 0.16 75 D 70 2,000 PCE4587CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4587TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1CA470AP 
16 100 0.26 16.0 D 70 1,000 PCE4579CT-ND 1.28 2.10 488 18.00 PCE4579TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1CA101WAP 
100 0.20 16.0 E 200 2,000 PCE4578CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4578TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1CA101AP 
220 0.20 35.2 D8 162 2,000 PCE4583CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4583TR-ND 900 93.60 | EEE-1CA221XAP 
220 0.20 35.2 F 280 1,000 PCE4582CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4582TR-ND 500 81.00 | EEE-1CA221UAP 
330 0.20 52.8 F 320 1,000 PCE4586CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4586TR-ND 500 81.00 | EEE-1CA331UAP 
330 0.20 52.8 G 380 2,000 PCE4585CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4585TR-ND 500 94.50 | EEE-1CA331AP 
470 0.26 75.2 F 350 1,000 PCE4590CT-ND 2.49 4.10 951 35.13 PCE4590TR-ND 500 88.00 | EEE-1CA471UAP 
470 0.20 75.2 G 420 2,000 PCE4589CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4589TR-ND 500 94.50 | EEE-1CA471AP 
47 0.14 3.0 B 22 2,000 PCE4606CT-ND 17 1.26 2.93 10.83 PCE4606TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1EA4R7AR 
10 0.20 3.0 B 22 1,000 PCE4592CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4592TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1EA100WAR 
10 0.14 3.0 c 28 2,000 PCE4591CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4591TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1EA100AR 
22 0.20 Bib Cc 35 1,000 PCE4597CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4597TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA220WAR 
22 0.14 5.5 D 55 2,000 PCE4596CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4596TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1EA220AP 
33 0.20 8.2 C 42 1,000 PCE4601CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4601TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA330WAR 
33 0.14 8.2 D 65 2,000 PCE4600CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4600TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1EA330AP 
47 0.20 117 D 70 1,000 PCE4604CT-ND 1.28 2.10 488 18.00 PCE4604TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1EA470WAP 
2 100 0.16 25.0 D8 143 2,000 PCE4595CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4595TR-ND 900 93.60 | EEE-1EA101XAP 
100 0.16 25.0 E 9 1,000 PCE4594CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4594TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1EA101UAP 
100 0.16 25.0 F 180 2,000 PCE4593CT-ND 2.29 3.77 876 32.34 PCE4593TR-ND 500 81.00 | EEE-1EA101AP 
220 0.20 55.0 F 230 1,000 PCE4599CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4599TR-ND 500 88.00 | EEE-1EA221UAP 
220 0.16 55.0 G 310 2,000 PCE4598CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4598TR-ND 500 94.50 | EEE-1EA221AP 
330 0.20 82.5 F 270 1,000 PCE4603CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4603TR-ND 500 88.00 | EEE-1EA331UAP 
330 0.16 82.5 G 340 2,000 PCE4602CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4602TR-ND 500 94.50 | EEE-1EA331AP 
470 0.25 117.5 G 380 1,000 PCE4605CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4605TR-ND 500 104.00 | EEE-1EA471UAP 
47 0.12 3.0 B 22 2,000 PCE4643CT-ND Wid 1.26 2.93 10.83 PCE4643TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1VA4R7AR 
10 0.12 3.0 C 30 2,000 PCE4629CT-ND 92 151 3.50 12.93 PCE4629TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1VA100AR 
35 10 0.16 3.5 B 22 1,000 PCE4630CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4630TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1VA100WAR 
22 0.16 77 Cc 36 1,000 PCE4635CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4635TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1VA220WAR 
22 0.12 it D 60 2,000 PCE4634CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4634TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1VA220AP 
(Continued) 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature (260°C) (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
WV. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (UF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
33 0.16 11.5 D 60 1,000 PCE4639CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE4639TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1VA330WAP 
33 0.14 11.5 E 130 2,000 PCE4638CT-ND 127 2.91 6.75 24.93 PCE4638TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1VA330AP 
47 0.16 16.4 D 70 1,000 PCE4642CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE4642TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1VA470WAP 
47 0.14 16.4 E 165 2,000 PCE4641CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4641TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1VA470AP 
35 100 0.14 35.0 D8 132 2,000 PCE4633CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4633TR-ND 900 93.60 | EEE-1VA101XAP 
100 0.14 35.0 F 140 1,000 PCE4632CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4632TR-ND 500 81.00 | EEE-1VA101UAP 
100 0.14 35.0 G 210 2,000 PCE4631CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4631TR-ND 500 94.50 | EEE-1VA101AP 
220 0.14 77.0 F 200 1,000 PCE4637CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4637TR-ND 500 88.00 | EEE-1VA221UAP 
220 0.14 77.0 G 310 2,000 PCE4636CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4636TR-ND 500 94.50 | EEE-1VA221AP 
330 0.30 115.5 G 350 1,000 PCE4640CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4640TR-ND 500 104.00 | EEE-1VA331UAP 
01 0.12 3.0 B if 2,000 PCE4625CT-ND JT 1.26 2.93 10.83 PCE4625TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2,000 PCE4626CT-ND Ad 1.26 2.93 10.83 PCE4626TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR22AR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2,000 PCE4627CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 PCE4627TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2,000 PCE4628CT-ND ed 1.26 2.93 10.83 PCE4628TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 2,000 PCE4611CT-ND JT 1.26 2.93 10.83 PCE4611TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA1ROAR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE4615CT-ND ott 1.26 2.93 10.83 PCE4615TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE4619CT-ND JT 1.26 2.93 10.83 PCE4619TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA3R3AR 
47 0.14 23 B 18 1,000 PCE4624CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4624TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HA4R7WAR 
47 0.12 3.0 c 23 2,000 PCE4623CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4623TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1HA4R7AR 
10 0.14 5.0 C 27 1,000 PCE4608CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4608TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1HA100WAR 
50 10 0.12 5.0 D 35 2,000 PCE4607CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE4607TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1HA100AP 
22 0.14 11.0 D 40 1,000 PCE4613CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE4613TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1HA220WAP 
22 0.12 11.0 E 120 2,000 PCE4612CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4612TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1HA220AP 
33 0.14 16.5 D8 65 2,000 PCE4618CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4618TR-ND 900 93.60 | EEE-1HA330XAP 
33 0.12 16.5 E 65 1,000 PCE4617CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4617TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1HA330UAP 
33 0.12 16.5 F 110 2,000 PCE4616CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4616TR-ND 500 81.00 | EEE-1HA330AP 
47 0.14 23.5 D8 105 2,000 PCE4622CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4622TR-ND 900 93.60 | EEE-1HA470XAP 
47 0.12 23.5 F 110 1,000 PCE4621CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4621TR-ND 500 81.00 | EEE-1HA470UAP 
47 0.12 23.5 G 130 2,000 PCE4620CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4620TR-ND 500 94.50 | EEE-1HA470AP 
100 0.18 50.0 F 200 1,000 PCE4610CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4610TR-ND 500 88.00 | EEE-1HA101UAP 
100 0.12 50.0 G 250 2,000 PCE4609CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4609TR-ND 500 94.50 | EEE-1HA101AP 
220 0.18 100.0 G 300 1,000 PCE4614CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4614TR-ND 500 104.00 | EEE-1HA221UAP 


en) 
Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type a) Ralts 
Features: ¢ General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 
Packaging for Automatic Placement 
Size Dimensions —- mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A 1 WwW P 
x 0.3 Mane fF 20°C) + Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 33 15 0.55 40.1 06 
S rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
ite} B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
| ; Soldering: + Reflow: 3 ~ 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 ~ 10mm case 235°C for 5 seconds Cc 5.0 5.4 5.3 22 0.65 +0.1 15 
Q 
asia Following specified values: D 6.3 5.4 6.6 26 0.65 +0.1 18 
A+0.2 D8 6.3 revg 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
Impedance Working Voltage 
- 4 120Hz aov | 63v | tov | tev | 25v | 35v | Sov | 63v | toov oo cm src a ce 
“An “25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 102 | 83 | 34 | 090202 | 3.1 
we -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.37 3.0 A 19 1,000 PCE3851CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3851TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 1,000 PCE3849CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3849TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-OGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 1,000 PCE3850CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3850TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-OGA470SR 
100 0.35 4.0 Cc 61 1,000 PCE3847CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3847TR-ND 1,000 58.00 | EEE-0GA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 1,000 PCE3848CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3848TR-ND 1,000 68.00 | EEE-0GA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 1,000 PCE3865CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3865TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-0JS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 2,000 PCE3857CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3857TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-OJA220SR 
33 0.35 3.0 B 22 1,000 PCE3859CT-ND 716 1.25 289 10.68 PCE3859TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-OJA330WR 
47 0.35 3.0 B 36 1,000 PCE3863CT-ND 16 1.25 2.89 10.68 PCE3863TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-OJA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 2,000 PCE3862CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3862TR-ND 1,000 58.00 | EEE-0JA470SR 
100 0.35 6.3 c 47 1,000 PCE3853CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3853TR-ND 1,000 63.00 | EEE-0JA101WR 
63 100 0.26 6.3 D val 2,000 PCE3852CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3852TR-ND 1,000 68.00 | EEE-0JA101SP 
: 220 0.35 13.9 D 74 1,000 PCE3858CT-ND 1.13 1.87 434 16.02 PCE3858TR-ND 1,000 80.00 | EEE-0JA221WP 
330 0.26 20.8 D8 188 2,000 PCE3861CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3861TR-ND 900 82.80 | EEE-0JA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 2,000 PCE3860CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3860TR-ND 1,000 111.00 | EEE-0JA331P 
470 0.35 29.6 F 380 2,000 PCE3864CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3864TR-ND 500 72.00 | EEE-QJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 2,000 PCE3855CT-ND 2.21 3.64 846 = 31.23 PCE3855TR-ND 500 78.00 | EEE-OJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 2,000 PCE3854CT-ND 2.39 3.93 913 33.72 PCE3854TR-ND 500 84.50 | EEE-QJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 2,000 PCE3856CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3856TR-ND 500 92.50 | EEE-QJA152P 
22 0.30 3.0 B 28 1,000 PCE3869CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3869TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1AA220WR 
33 0.30 3.3 B 29 1,000 PCE3873CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3873TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1AA330WR 
33 0.20 3.3 c 43 2,000 PCE3872CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3872TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1AA330SR 
47 0.30 47 Cc 47 1,000 PCE3875CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3875TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1AA470WR 
10 100 0.30 10.0 C 50 1,000 PCE3867CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3867TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 2,000 PCE3866CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3866TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1AA101SP 
220 0.20 22.0 D8 173 2,000 PCE3871CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3871TR-ND 900 82.80 | EEE-1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 2,000 PCE3870CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3870TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1AA221P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
330 0.26 33.0 P 390 2,000 PCE3874CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3874TR-ND 500 72.00 | EEE-1AA331P 
40 470 0.26 47.0 FE 390 2,000 PCE3877CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3877TR-ND 500 72.00 | EEE-1AA471UP 
470 0.26 47.0 G 400 2,000 PCE3876CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3876TR-ND 500 84.50 | EEE-1AA471P 
1000 0.26 100.0 G 580 2,000 PCE3868CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3868TR-ND 500 84.50 | EEE-1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 1,000 PCE3893CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3893TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 2,000 PCE3878CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3878TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 1,000 PCE3882CT-ND 16 1.25 2.89 10.68 PCE3882TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 2,000 PCE3881CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3881TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1CA220SR 
33 0.26 5.3 C 35 1,000 PCE3886CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3886TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1CA330WR 
47 0.26 75 c 39 1,000 PCE3890CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3890TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 2,000 PCE3889CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3889TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 1,000 PCE3880CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3880TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 2,000 PCE3879CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3879TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 2,000 PCE3885CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3885TR-ND 900 82.80 | EEE-1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 2,000 PCE3884CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3884TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 2,000 PCE3883CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3883TR-ND 500 72.00 | EEE-1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 2,000 PCE3888CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3888TR-ND 500 72.00 | EEE-1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 2,000 PCE3887CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3887TR-ND 500 84.50 | EEE-1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 2,000 PCE3892CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3892TR-ND 500 78.00 | EEE-1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 2,000 PCE3891CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3891TR-ND 500 84.50 | EEE-1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 1,000 PCE3911CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3911TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 2,000 PCE3910CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3910TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1EA4R7SR 
10 0.20 3.0 B 22 1,000 PCE3895CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3895TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1EA100WR 
10 0.14 3.0 Cc 28 2,000 PCE3894CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3894TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1EA100SR 
22 0.20 5.5 Cc 35 1,000 PCE3900CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3900TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1EA220WR 
22 0.14 5.5 D 55 2,000 PCE3899CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3899TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1EA220SP 
33 0.20 8.3 Cc 42 1,000 PCE3904CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3904TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 2,000 PCE3903CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3903TR-ND 1,000 68.00 ) EEE-1EA330SP 
25 47 0.20 11.8 D 70 1,000 PCE3908CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3908TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1EA470WP 
100 0.14 25.0 D8 143 2,000 PCE3898CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3898TR-ND 900 82.80 | EEE-1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 2,000 PCE3897CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3897TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 2,000 PCE3896CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3896TR-ND 500 72.00 | EEE-1EA101P 
220 0.16 55.0 li 230 2,000 PCE3902CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3902TR-ND 500 78.00 | EEE-1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 2,000 PCE3901CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3901TR-ND 500 84.50 | EEE-1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 2,000 PCE3906CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCES906TR-ND 500 78.00 | EEE-1EA331UP 
330 0.16 82.5 G 340 2,000 PCE3905CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3905TR-ND 500 84.50 | EEE-1EA331P 
470 0.16 117.5 G 380 2,000 PCE3909CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3909TR-ND 500 92.50 | EEE-1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 1,000 PCE3963CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3963TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 1,000 PCE3964CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3964TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 2,000 PCE3962CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3962TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 1,000 PCE3948CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3948TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1VA100WR 
10 0.12 3.5 C 30 2,000 PCE3947CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3947TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1VA100SR 
22 0.16 77 c 36 1,000 PCE3953CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3953TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1VA220WR 
22 0.12 1a D 60 2,000 PCE3952CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3952TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 1,000 PCE3958CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3958TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 E 130 2,000 PCE3956CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3956TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 1,000 PCE3961CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3961TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 2,000 PCE3960CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCES960TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 2,000 PCE3951CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3951TR-ND 900 82.80 | EEE-1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 2,000 PCE3950CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCES950TR-ND 500 72.00 | EEE-1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 2,000 PCE3949CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3949TR-ND 500 84.50 | EEE-1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 2,000 PCE3955CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3955TR-ND 500 78.00 | EEE-1VA221UP 
220 0.14 77.0 G 310 2,000 PCE3954CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3954TR-ND 500 84.50 | EEE-1VA221P 
330 0.14 115.5 G 350 2,000 PCE3959CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCES959TR-ND 500 92.50 | EEE-1VA331P 
01 0.14 3.0 A 1 1,000 PCE3936CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3936TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSOR1SR 
01 0.12 3.0 B 1 2,000 PCE3913CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3913TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 1,000 PCE3938CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3938TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2,000 PCE3932CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3932TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 1,000 PCE3939CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3939TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2,000 PCE3933CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3933TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 1,000 PCE3940CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3940TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2,000 PCE3934CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3934TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 1,000 PCE3935CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3935TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HS010SR 
1 0.12 3.0 B 10 2,000 PCE3912CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3912TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA010SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 1,000 PCE3937CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3937TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HS2R2SR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE3922CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3922TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE3926CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3926TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA3R3SR 
50 47 0.14 3.0 B 18 1,000 PCE3931CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3931TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 2,000 PCE3930CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3930TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 Cc 27 1,000 PCE3915CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3915TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 2,000 PCE3914CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3914TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 1,000 PCE3920CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3920TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1HA220WP 
22 0.12 11.0 E 120 2,000 PCE3918CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3918TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 2,000 PCE3925CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3925TR-ND 900 82.80 | EEE-1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 2,000 PCE3924CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3924TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 2,000 PCE3923CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3923TR-ND 500 72.00 | EEE-1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 2,000 PCE3929CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3929TR-ND 900 82.80 | EEE-1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 2,000 PCE3928CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3928TR-ND 500 72.00 | EEE-1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 2,000 PCE3927CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3927TR-ND 500 84.50 | EEE-1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 2,000 PCE3917CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3917TR-ND 500 78.00 | EEE-1HA101UP 
100 0.12 50.0 G 250 2,000 PCE3916CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3916TR-ND 500 84.50 | EEE-1HA101P 
220 0.12 110.0 G 300 2,000 PCE3921CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3921TR-ND 500 92.50 | EEE-1HA221P 
22 0.18 13.9 E 35 2,000 PCE3944CT-ND 1.75 2.88 6.69 24.69 PCE3944TR-ND 1,000 123.00 | EEE-1JA220UP 
22 0.18 13.9 F 40 2,000 PCE3943CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3943TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA220P 
63 33 0.18 20.8 F 45 2,000 PCE3945CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3945TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA330P 
47 0.18 29.6 F 45 2,000 PCE3946CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3946TR-ND 500 79.00 ) EEE-1JA470UP 
100 0.18 63.0 G 60 2,000 PCE3942CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3942TR-ND 500 92.50 | EEE-1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 2,000 PCE3970CT-ND 1.75 2.88 6.69 24.69 PCE3970TR-ND 1,000 123.00 | EEE-2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 2,000 PCE3972CT-ND 1.92 3.16 7.35 27.12 PCE3972TR-ND 1,000 136.00 | EEE-2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 2,000 PCE3971CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3971TR-ND 500 79.00 | EEE-2AA4R7P 
10 0.18 10.0 E 50 2,000 PCE3966CT-ND 1.92 3.16 7.35 27.12 PCES966TR-ND 1,000 136.00 | EEE-2AA100UP 
100 10 0.18 10.0 FE 85 2,000 PCE3965CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3965TR-ND 500 79.00 | EEE-2AA100P 
22 0.18 22.0 lz 70 2,000 PCE3968CT-ND 2.44 4.03 9.34 34.50 PCE3968TR-ND 500 86.50 | EEE-2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 2,000 PCE3967CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3967TR-ND 500 92.50 | EEE-2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 2,000 PCE3969CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3969TR-ND 500 92.50 | EEE-2AA330P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C « High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel = Dimensions - mm 
Packaging for Automatic Placement Bere D C A 1 Ww Pp 
P 0.3 Max.=; Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, — 
3 1] 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 3.3 15 0.55 +0.1 0.6 
5 | rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
g Following specified values: c 5.0 5.4 5.3 22 0.65 +0.1 15 
8 ree D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
— ee Impedance Working Voltage D2 6.3 57 66 | 26 | 0.65401 | 1.8 
= | 120Hz aov | 63v | tov | 16v | 25v | 35v | sov | 63v | toov D8 8.8 did 66 | 26 | 0.65201 | 18 
E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65 +0.1 2.2 
+ | -25°C/+20°C ir 4 3 2 2 2 2 3 3 FE 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
A -—~ -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated | Nom. fand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanerand Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
VS General Purpose Low Profile Series: -40°C ~ 85°C (2000 Hour Life) 
22 0.37 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3051TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3052TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3053TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA470SR 
100 0.35 4.0 C 61 PCE3054CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3054TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 PCE3055CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 PCE3055TR-ND. 1,000 75.00 ECE-VOGA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 PCE3308CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3308TR-ND 2,000 64.00/M ECE-VOJS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3056TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOJA220SR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 PCE3309TR-ND 2,000 59.00/M ECE-VOJA470WR 
47 0.26 3.0 Cc 46 PCE3057CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3057TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOJA470SR 
100 0.26 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3058TR-ND. 1,000 75.00 ECE-VOJA101SP. 
63 220 0.35 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3310TR-ND 1,000 89.00 ECE-VOJA221WP 
i 330 0.26 20.8 D8 188 PCE3351CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3351TR-ND 900 91.80 ECE-VOJA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 2.76 4.55 10.56 39.00 PCE2034TR-ND 1,000 123.00 ECE-VOJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 PCE2035CT-ND 274 4.52 10.48 38.70 PCE2035TR-ND 500 79.50 ECE-VOJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 PCE3173CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3173TR-ND 500 86.50 ECE-VOJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE2038TR-ND 500 93.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 PCE3174CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3174TR-ND. 500 102.00 ECE-VOJA152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3175CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE3175TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1AA330WR| 
33 0.20 3.3 C 43 PCE3059CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3059TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1AA330SR 
47 0.20 47 D 65 PCES060CT-ND 1.93 3.19 7.39 27.30 PCE3060TR-ND 1,000 137.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 10.0 C 50 PCE3311CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3311TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3176TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 22.0 D8 173 PCE3352CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3352TR-ND 900 91.80 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2040TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA221P 
330 0.26 33.0 EF 390 PCE2041CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2041TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA331P 
470 0.26 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE2042TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA471P 
470 0.26 47.0 F 390 PCE3177CT-ND 274 4.52 10.48 38.70 PCE3177TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3178CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE3178TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3061TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3062TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 PCE3179TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE3063CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3063TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 5.3 Cc 35 PCE3180CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3180TR-ND 1,000 69.00 ECE-ViCA330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE3181CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3181TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3064CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3064TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3182TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2043TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 PCE3353CT-ND 3.19 5:25 12.19 45.00 PCE3353TR-ND. 900 91.80 ECE-V1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 PCE3275CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 PCE3275TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 35.2 E 280 PCE2044CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE2044TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 PCE3183CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 PCE3183TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 PCE2045TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3184TR-ND 500 86.50 ECE-V1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 PCE2046TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 PCE3065CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3065TR-ND 2,000 64.00/M ECE-ViES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 PCES066CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3066TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1EA4R7SR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE3067CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3067TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 PCE3068TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 8.3 C 42 PCE3276CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3276TR-ND. 1,000 69.00 ECE-V1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3069CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3069TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA330SP 
25 47 0.16 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3185TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 25.0 D8 143 PCE3354CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3354TR-ND 900 91.80 ECE-V1EA101XP 
100 0.16 25.0 EB 91 PCE3186CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3186TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 PCE2047CT-ND 3.19 5125 12.19 45.00 PCE2047TR-ND 500 79.50 ECE-V1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 PCE3187CT-ND 3.40 5.60 13.00 48.00 PCE3187TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 PCE2048CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE2048TR-ND 500 93.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3188TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 PCE3189TR-ND 500 102.00 ECE-V1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3070TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 PCE3071CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3071TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3072TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 PCE3277TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1VA100WR 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE3073CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3073TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1VA100SR 
22 0.16 77 C 36 PCE3278CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3278TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE3074CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3074TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 PCE3279CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3279TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3190TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA330UP 
33 0.14 11.6 E 130 PCE2049CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE2049TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 PCE3280CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3280TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2050TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 PCE3355CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 PCE3355TR-ND 900 91.80 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 PCE3191CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE3191TR-ND 500 79.50 ECE-V1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 PCE2051CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 PCE2051TR-ND 500 93.00 ECE-V1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 PCE3192CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3192TR-ND 500 86.50 ECE-V1VA221UP 
330 0.14 115.5 G 350 PCE3193CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3193TR-ND. 500 102.00 ECE-V1VA331P 
04 0.14 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3075TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSOR1SR 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 1.06 ASS: 4.06 15.00 PCE3076TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3077TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3078TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3079TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3080TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3081TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3082TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR47SR 
50 1 0.14 3.0 A 8 PCE3083CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3083TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSO10SR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 1.06 A75: 4.06 15.00 PCE3084TR-ND 2,000 53.00/M ECE-ViHAO10SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3085TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HS2R2SR 
22 0.12 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3086TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3087TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA3R3SR 
47 0.14 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 PCE3281TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3088CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3088TR-ND. 1,000 64.00 ECE-V1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 C 27 PCE3282CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3282TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3089TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3283TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1HA220WP. 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.12 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3194TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2053TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 PCE3356CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3356TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3195TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA330UP 
50 33 0.12 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2054TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 PCE3357CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3357TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE3196TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 PCE2055CT-ND. 3.55 5.85 13.57 50.10 PCE2055TR-ND 500 93.00 ECE-V1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3197TR-ND 500 86.50 ECE-V1HA101UP 
220 0.12 110.0 G 300 PCE3198CT-ND. 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3198TR-ND 500 102.00 ECE-V1HA221P. 
10 0.18 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3199TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1JA100P 
22 0.18 13.9 E 35 PCE3284CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3284TR-ND 1,000 136.00 ECE-V1JA220UP 
63 22 0.18 13.9 F 40 PCE3200CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3200TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA220P 
33 0.18 20.8 F 45 PCE3201CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3201TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA330P 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3202CT-ND 2.90 477 11.07 40.89 PCE3202TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA470P 
100 0.18 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3203TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 2.25 377 8.61 31.80 PCE3204TR-ND 1,000 136.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 PCE3285CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3285TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 PCE3205CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3205TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA4R7P 
10 0.18 10.0 E 50 PCE3286CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3286TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA100UP 
100 10 0.18 10.0 F 85 PCE3206CT-ND. 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3206TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE3287TR-ND 500 95.50 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3207TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 PCE3208CT-ND. 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3208TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA330P 
VS Bi-Polar Series en Soe ee a ee 
i i i B 4.0 5.4 4.3 1.8 [0.65 +0.1 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type TS EI Yo =¥ CUO 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C » High CV Volumetric 0.3 Max.e) A+0.2 D 6.3 5.4 6.6 2.6 |0.65 +0.1 18 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Ped : 7 F - 
@ = fl Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Capacitance Tolerance: Fd Pp impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater g # 4120Hz 6.3V | 10V | 16V 25V | 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature 8 n a) if -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) I-—— L——+| w-H. ~40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE4286CT-ND 1.22 2.01 467 17.25 PCE4286TR-ND 1,000 86.00 EEE-OJA220NR 
: 47 0.52 6.0 D 46 PCE4287CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4287TR-ND 1,000 102.00 EEE-OJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE4288CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4288TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE4289CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4289TR-ND 1,000 102.00 EEE-1AA330NP. 
47 0.32 6.0 B 20 PCE4290CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4290TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 C 25 PCE4291CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4291TR-ND 1,000 86.00 EEE-1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE4306CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4306TR-ND 1,000 102.00 EEE-1CA220NP. 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE4292CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4292TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 Cc 21 PCE4293CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4293TR-ND 1,000 86.00 EEE-1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE4294CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4294TR-ND 1,000 102.00 EEE-1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE4295CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4295TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 Cc 22 PCE4296CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4296TR-ND 1,000 86.00 EEE-1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE4297CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4297TR-ND 1,000 102.00 EEE-1VA100NP. 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE4298CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4298TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE4299CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4299TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE4300CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4300TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE4301CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4301TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE4302CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4302TR-ND 1,000 86.00 EEE-1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 Cc 21 PCE4305CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4305TR-ND 1,000 86.00 EEE-NZ1H3R3R 
3.3 0.24 6.0 D 31 PCE4303CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4303TR-ND 1,000 102.00 EEE-1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE4304CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4304TR-ND 1,000 102.00 EEE-1HA4R7NP 
i ~ i Size Dimensions - mm 
VS Bi-Polar Series Code [DTA | WP 
i i i B 4.0 5.4 4.3 1.8 | 0.65 +0.1 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type gi se 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C «High CV Volumetric 0.3 Max.=, A+0.2 D 6.3 5.4 6.6 2.6 |0.65+0.1/ 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement % rq F f 7 . 
= 1 ‘ollowing specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: FA Pp Impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater ¢ +(} j 120Hz 6.3V | 10V | 16v | 25v | 35vV | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature fo} -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) = L—+| w-L. -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE3123CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3123TR-ND 1,000 95.00 ECE-VOJA220NR 
F 47 0.52 6.0 D 46 PCE3124CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3124TR-ND 1,000 113.00 ECE-VOJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3125TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE3126CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3126TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3127TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 Cc 25 PCE3128CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3128TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE3129CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3129TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3130TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 21 PCE3131CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3131TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE3132CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3132TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3133TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 C 22 PCE3134CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3134TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3135TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3136TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3137TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3138TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE3139CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3139TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE3140CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3140TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 24 PCE3141CT-ND 3.38 5.57 12.92 4771 PCE3141TR-ND 1,000 239.00 ECE-V1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3142TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1HA4R7NP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Digi@Reel’ 
Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: 

¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 

Specifications: 

¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(u/A) whichever is greater measured 
after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Panasonic 


A+0.2 
[See meni 
= ; Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow Case Dimensions — mm 
a (Size Code) Temperature | (Temp. = 255°C) | (Temp. > 230°C) Frequency Series |Code; D L A | Ww P 
A) 7 
+ I ee eae x a 260°C 5 seconds 60 seconds 2t 7 4.0 5.4 43 18 0.65 #0.1 1.0 
w 08 x62,010x102 c | 50 | 54 | 53 | 22 | 065401 | 15 
( G) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 
0.3 Max.» : D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
x + Capacitor must return to room temperature before the second reflow 
= . Vai HA D8 6.3 WEF 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
g Following specified values: 
a Impedance Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65 +0.1 2.2 
L | Series 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V F 8.0 10.2 83 3.4 0.90 +0.2 34 
HA -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
~40°C/+20°C 8 6 ri 4 3 3 G | 10.0 | 102 | 103] 35 | 09020.2 | 46 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanctandincel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Pp Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HA Long Life Series: -40°C ~ 105°C (1,000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4647CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4647TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HAQJ220AR 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4720CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4720TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAJ330WAR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE4649CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4649TR-ND 1,000 74.00 EEE-HAQJ470AR 
100 0.40 6.3 C 47 PCE4718CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4718TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAJ101WAR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4645CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4645TR-ND 1,000 87.00 EEE-HAQJ101AP 
6.3 330 0.30 20.7 D8 105 PCE4722CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4722TR-ND 900 107.10 EEE-HAJ331XAP 
330 0.35 20.7 E 180 PCE4721CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4721TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAJ331UAP 
330 0.35 20.7 F 230 PCE4648CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4648TR-ND 500 92.50 EEE-HAQJ331AP 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4723CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4723TR-ND 500 92.50 EEE-HAJ471UAP 
1,000 0.35 63.0 G 400 PCE4646CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4646TR-ND 500 108.50 EEE-HAQJ102AP 
1,500 0.50 94.5 G 480 PCE4719CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4719TR-ND 500 119.00 EEE-HAJ152UAP 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4690CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4690TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HAA220WAR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4692CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4692TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAA330WAR 
33 0.22 3.3 C 43 PCE4652CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4652TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1A330AR 
47 0.30 47 Cc 43 PCE4693CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4693TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAA470WAR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4688CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4688TR-ND 1,000 87.00 EEE-HAA101WAP. 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4650CT-ND 2.02 3.33 714 28.56 PCE4650TR-ND 1,000 143.00 EEE-HATA101AP 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4691CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4691TR-ND 900 107.10 EEE-HAA221XAP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4651CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4651TR-ND 500 92.50 EEE-HA1A221AP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4694CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4694TR-ND 500 92.50 EEE-HAA471UAP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4653CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4653TR-ND 500 108.50 EEE-HA1A471AP 
1,000 0.35 100.0 G 400 PCE4689CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4689TR-ND 500 119.00 EEE-HAA102UAP 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4654CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4654TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1C100AR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4696CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4696TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAC220WAR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4655CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4655TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1C220AR 
33 0.26 5.2 Cc 35 PCE4699CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4699TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAC330WAR 
47 0.26 75 C 39 PCE4701CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4701TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAC470WAR 
47 0.16 75 D 70 PCE4658CT-ND 1.24 2.04 473 17.46 PCE4658TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1C470AP 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4695CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4695TR-ND 1,000 104.00 EEE-HAC101WAP. 
16 220 0.20 35.2 D8 105 PCE4698CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4698TR-ND 900 107.10 EEE-HAC221XAP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4697CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4697TR-ND 500 92.50 EEE-HAC221UAP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4656CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4656TR-ND 500 108.50 EEE-HA1C221AP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4700CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4700TR-ND 500 92.50 EEE-HAC331UAP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4657CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4657TR-ND 500 108.50 EEE-HA1C331AP 
470 0.26 75.2 F 340 PCE4702CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4702TR-ND 500 100.50 EEE-HAC471UAP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4659CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4659TR-ND 500 108.50 EEE-HA1C471AP 
680 0.26 108.8 G 380 PCE4703CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4703TR-ND 500 119.00 EEE-HAC681UAP 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4667CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4667TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1E4R7AR 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4704CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4704TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAE100WAR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE4660CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4660TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1E100AR 
22 0.20 5.5 Cc 35 PCE4707CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4707TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAE220WAR 
22 0.14 55 D 55 PCE4662CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4662TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1E220AP 
33 0.20 8.2 C 45 PCE4709CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4709TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAE330WAR 
33 0.14 8.2 D 65 PCE4664CT-ND 1.24 2.04 473 17.46 PCE4664TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1E330AP 
47 0.20 11.7 D 70 PCE4711CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4711TR-ND 1,000 104.00 EEE-HAE470WAP 
25 47 0.16 11.7 E a PCE4666CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4666TR-ND 1,000 143.00 EEE-HA1E470AP 
100 0.16 25.0 D8 91 PCE4706CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4706TR-ND 900 107.10 EEE-HAE101XAP 
100 0.16 25.0 E il PCE4705CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4705TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAE101UAP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4661CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4661TR-ND 500 92.50 EEE-HA1E101AP 
220 0.20 55.0 F 160 PCE4708CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4708TR-ND 500 100.50 EEE-HAE221UAP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4663CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4663TR-ND 500 108.50 EEE-HA1E221AP 
330 0.20 82.5 F 180 PCE4710CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4710TR-ND 500 100.50 EEE-HAE331UAP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4665CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4665TR-ND 500 108.50 EEE-HATE331AP 
470 0.25 117.5 G 360 PCE4712CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4712TR-ND 500 119.00 EEE-HAE471UAP 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4687CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4687TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1V4R7AR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4724CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4724TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAV100WAR 
10 0.12 35 Cc 30 PCE4681CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4681TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1V100AR 
22 0.16 77 Cc 35 PCE4727CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4727TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAV220WAR 
22 0.12 ost D 60 PCE4683CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4683TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1V220AP 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4729CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4729TR-ND 1,000 104.00 EEE-HAV330WAP 
33 0.14 11.5 E 84 PCE4685CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4685TR-ND 1,000 143.00 EEE-HA1V330AP 
35 47 0.14 16.4 E 84 PCE4731CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4731TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAV470UAP 
47 0.14 16.4 F 98 PCE4686CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4686TR-ND 500 92.50 EEE-HA1V470AP 
100 0.14 35.0 D8 84 PCE4726CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4726TR-ND 900 107.10 EEE-HAV101XAP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4725CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4725TR-ND 500 92.50 EEE-HAV101UAP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4682CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4682TR-ND 500 108.50 EEE-HA1V101AP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4728CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4728TR-ND 500 100.50 EEE-HAV221UAP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4684CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4684TR-ND 500 108.50 EEE-HA1V221AP 
330 0.30 115.5 G 250 PCE4730CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4730TR-ND 500 119.00 EEE-HAV331UAP 
0.1 0.12 3.0 B a PCE4677CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4677TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HATHR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4678CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4678TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1HR22AR 
50 0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4679CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4679TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1HR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4680CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4680TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1HR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE4670CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4670TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H1ROAR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface 
Mount Type - High Temperature (260°C) (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 

W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 

(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4672CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4672TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4674CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4674TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H3R3AR 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4676CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4676TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1H4R7AR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4668CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4668TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1H100AP 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4671CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4671TR-ND 1,000 143.00 EEE-HA1H220AP 

50 33 0.14 16.5 D8 70 PCE4644CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4644TR-ND 1,000 87.00 EEE-HAH330XAP 

33 0.12 16.5 E 70 PCE4715CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4715TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAH330UAP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4673CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4673TR-ND 500 92.50 EEE-HA1H330AP 
47 0.14 23.5 D8 63 PCE4717CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4717TR-ND 900 107.10 EEE-HAH470XAP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4716CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4716TR-ND 500 92.50 EEE-HAH470UAP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4675CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4675TR-ND 500 108.50 EEE-HA1H470AP 
100 0.18 50.0 E 110 PCE4713CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4713TR-ND 500 100.50 EEE-HAH101UAP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4669CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4669TR-ND 500 108.50 EEE-HA1H101AP 
220 0.18 110.0 G 150 PCE4714CT-ND 3.37 §.55 12.88 47.55 PCE4714TR-ND 500 119.00 EEE-HAH221UAP 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High i i = 
CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series and D L Pimerssions = WwW P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance 
A+0.2 Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(UA) whichever B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
———| is greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C *Low 
= I Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 4 ~ 6.3mm ¢ 5.0 5.4 5.3 22 0.65 +0.1 1.6 
p case size 250°C for five seconds, 8 ~ 10mm case size 235°C for five seconds D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
03Max-= (+(] i| Following specified values: HA | Dds | 63 | 79 | 66 | 26 | 065201 | 1.8 
3 Impedance Working Voltage 
g we. 
& Series 120Hz 6.3V | 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V 8.0 6.2 _ oH oe 22 
a an -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
L | -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 | 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanetand Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (HA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
i i ~ 105°C (1,000 Hour 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4160CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4160TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA0J220R 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4162CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4162TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA0J330WR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE4166CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4166TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA0J470WR 
47 0.30 3.0 C 46 PCE4165CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4165TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA0J470R 
100 0.35 6.3 C 47 PCE4156CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4156TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA0J101WR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4155CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4155TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA0J101P 
6.3 220 0.35 13.8 D 74 PCE4161CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4161TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA0J221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE4164CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4164TR-ND 900 96.30 EEE-HA0J331XP 
330 0.35 20.8 F 230 PCE4163CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4163TR-ND 500 82.50 EEE-HA0J331P 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4167CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4167TR-ND 500 82.50 EEE-HA0J471UP 
1,000 0.35 63.0 F 300 PCE4158CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4158TR-ND 500 82.50 EEE-HA0J102UP 
1,000 0.35 63.0 G 400 PCE4157CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4157TR-ND 500 97.00 EEE-HA0J102P 
1,500 0.35 94.5 G 480 PCE4159CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4159TR-ND 500 106.50 EEE-HA0J152P 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4171CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4171TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1A220WR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4175CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4175TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 C 43 PCE4174CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4174TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1A330R 
47 0.30 47 C 43 PCE4176CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4176TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1A470WR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4169CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4169TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1A101WP. 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4168CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4168TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1A101P 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4173CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4173TR-ND 900 96.30 EEE-HA1A221XP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4172CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4172TR-ND 500 82.50 EEE-HA1A221P 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4178CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4178TR-ND 500 82.50 EEE-HA1A471UP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4177CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4177TR-ND 500 97.00 EEE-HA1A471P 
1,000 0.26 100.0 G 400 PCE4170CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4170TR-ND 500 106.50 EEE-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4179CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4179TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4182CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4182TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE4181CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4181TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1C220R 
33 0.26 5.2 C 35 PCE4186CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4186TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1C330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE4190CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4190TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE4189CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4189TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1C470P 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4180CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4180TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA1C101WP. 
16 220 0.16 35.2 D8 105 PCE4185CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4185TR-ND 900 96.30 EEE-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4184CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4184TR-ND 500 82.50 EEE-HA1C221UP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4183CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4183TR-ND 500 97.00 EEE-HA1C221P 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4188CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4188TR-ND 500 82.50 EEE-HA1C331UP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4187CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4187TR-ND 500 97.00 EEE-HA1C331P 
470 0.20 75.2 F 340 PCE4192CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4192TR-ND 500 90.00 EEE-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4191CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4191TR-ND 500 97.00 EEE-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4208CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4208TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1E4R7R 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4194CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4194TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1E100WR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE4193CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4193TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1E100R 
22 0.20 5.5 Cc 35 PCE4198CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4198TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1E220WR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4197CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4197TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1E220P 
33 0.20 8.2 C 45 PCE4202CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4202TR-ND 1,000 72.00 EEE-HATE330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4201CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4201TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1E330P 
2 47 0.20 11.7 D 70 PCE4206CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4206TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA1E470WP 
5 47 0.16 11.8 E 91 PCE4205CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4205TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE4196CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4196TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4195CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4195TR-ND 500 82.50 EEE-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE4200CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 PCE4200TR-ND 500 90.00 EEE-HA1E221UP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4199CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4199TR-ND 500 97.00 EEE-HA1E221P 
330 0.16 82.5 F 180 PCE4204CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 PCE4204TR-ND 500 90.00 EEE-HA1E331UP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4203CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4203TR-ND 500 97.00 EEE-HA1E331P 
470 0.16 117.5 G 360 PCE4207CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4207TR-ND 500 106.50 EEE-HA1E471P 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4248CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4248TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4235CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4235TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1V100WR 
10 0.12 3.5 C 30 PCE4234CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4234TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1V100R 
35 22 0.16 77 C 35 PCE4240CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4240TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1V220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE4239CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4239TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4244CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4244TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE4243CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4243TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1V330P 
47 0.14 16.5 E 84 PCE4247CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4247TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1V470UP 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1602 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) ® 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape TaneendiReel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.14 16.5 F 98 PCE4246CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4246TR-ND 500 82.50 EEE-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE4238CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4238TR-ND 900 96.30 EEE-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4237CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4237TR-ND 500 82.50 EEE-HA1V101UP 
35 100 0.14 35.0 G 160 PCE4236CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4236TR-ND 500 97.00 EEE-HA1V101P 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4242CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4242TR-ND 500 90.00 EEE-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4241CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4241TR-ND 500 97.00 EEE-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE4245CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4245TR-ND 500 106.50 EEE-HA1V331P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4224CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4224TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4225CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4225TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4226CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4226TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4227CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4227TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE4212CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4212TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4215CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4215TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4219CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4219TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4223CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4223TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1H4R7R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4209CT-ND 1.11 1.82 4.23 15.60 PCE4209TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1H100P 
50 22 0.12 11.0 E 70 PCE4213CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4213TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE4218CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4218TR-ND 900 96.30 EEE-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE4217CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4217TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4216CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4216TR-ND 500 82.50 EEE-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4222CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4222TR-ND 900 96.30 EEE-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 E 95 PCE4221CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4221TR-ND 500 82.50 EEE-HA1H470UP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4220CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4220TR-ND 500 97.00 EEE-HA1H470P. 
100 0.12 50.0 F 110 PCE4211CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 PCE4211TR-ND 500 90.00 EEE-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4210CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4210TR-ND 500 97.00 EEE-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE4214CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4214TR-ND 500 106.50 EEE-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE4228CT-ND 2.01 3.31 7.69 28.38 PCE4228TR-ND 1,000 142.00 EEE-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25: PCE4230CT-ND 2.21 3.64 8.45 31.20 PCE4230TR-ND 1,000 156.00 EEE-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE4229CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4229TR-ND 500 90.00 EEE-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE4231CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4231TR-ND 500 106.50 EEE-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE4233CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4233TR-ND 500 90.00 EEE-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE4232CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4232TR-ND 500 106.50 EEE-HA1J470P 
33 0.18 33 E 30 PCE4253CT-ND 2.01 3.31 7.69 28.38 PCE42531R-ND 7,000 742.00 | EEE-HA2ASR3P 
47 0.18 47 E 30 PCE4255CT-ND 2.21 3.64 8.45 31.20 PCE4255TR-ND 1,000 156.00 EEE-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE4254CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4254TR-ND 500 90.00 EEE-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE4249CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4249TR-ND 500 90.00 EEE-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55: PCE4251CT-ND 2.80 4.61 10.69 39.48 PCE4251TR-ND 500 98.50 EEE-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE4250CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4250TR-ND 500 106.50 EEE-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE4252CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4252TR-ND 500 106.50 EEE-HA2A330P 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Size Dimensions - mm 
Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series |Code| D L A 1 Ww P 
A022 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: 
aes ee +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater measured B 4.0 5.4 43 1.8 0.65 +0.1 1.0 
= jl after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Cc 5.0 54 5.3 22 0.65 +0.1 1.5 
a Impedance ratio (120Hz) D ae vi ar 56 Aree aa 
0.3 Max.=| 3 i Following specified values: : : z : sae = 
x + )) a Impedance Working Voltage HA D8 6.3 7.9 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
& welts Series 120Hz 6.3v | tov | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V E | 80 | 62 | 83 | 34 | 065201 | 22 
8 r nA -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
L | -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 | 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
~ 105°C (1,000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE3000CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3000TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA0J220R 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3288CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA0QJ470WR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3001CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3001TR-ND 1,000 73.00 EEV-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 Cc 47 PCE3289CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 EEV-HAQJ101WR 
6.3 100 0.30 6.3 D 71 PCE3002CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 EEV-HAOJ101P 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3290TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA0J221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3358TR-ND 900 106.20 EEV-HA0J331XP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3209TR-ND 500 91.50 EEV-HAQJ102UP 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3210TR-ND 500 117.50 EEV-HAQJ152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3291TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 Cc 43 PCE3003CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 10.0 D 71 PCE3211CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3211TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1A101WP. 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3359TR-ND 900 106.20 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3212TR-ND 500 91.50 EEV-HA1A471UP 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE3292CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3292TR-ND 500 117.50 EEV-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3004TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE3005CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1C220R 
47 0.26 75 Cc 39 PCE3294CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 5 D 70 PCE3006CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3006TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1C101WP. 
220 0.16 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3360TR-ND 900 106.20 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3213TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C221UP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3214TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C331UP 
470 0.20 76.2 F 340 PCE3215CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3215TR-ND 500 99.00 EEV-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3216CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3216TR-ND 500 107.00 EEV-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3007TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE3008CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1E100R 
22 0.14 65 D 55 PCE3009CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 8.2 Cc 45 PCE3296CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E330P. 
25 47 0.20 11.7 D 70 PCE3297CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3297TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 91 PCE3217CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3217TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE3298CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3218TR-ND 500 91.50 EEV-HA1E101P 
220 0.16 55.0 E 160 PCE3219CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3219TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3220TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3221TR-ND 500 117.50 EEV-HA1E471P. 
35 47 0.12 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1V100WR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tani< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.12 3.5 c 30 PCE3012CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3012TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 he c 35 PCE3300CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 er D 60 PCE3013CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3013TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE3301CT-ND 1.45 2.38 §.53 20.40 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1V330WP. 
33 0.14 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V330P. 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3223TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3361TR-ND 900 106.20 EEV-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE3224CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3224TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V101UP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3225TR-ND 500 99.00 EEV-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3226TR-ND 500 107.00 EEV-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3227TR-ND 500 117.50 EEV-HA1V331P. 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3014CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3014TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2: PCE3015CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3015TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3016CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3017TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3018TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HO10R 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3019CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3019TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3020CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE3021CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3228TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE3362CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3362TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE3303CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3229TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3363TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3230TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3231TR-ND 500 99.50 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3232TR-ND 500 107.00 EEV-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3233TR-ND 500 117.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3234TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA1J100P- 
22 0.18 13.9 E 25 PCE3304CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE3235CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3235TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3236TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J330P, 
47 0.18 29.7 E 45 PCE3305CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3305TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3237TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J470P. 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE3238CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE3306CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE3239CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3239TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3240TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55 PCE3307CT-ND 3.09 5.09 11.82 43.65 PCE3307TR-ND 500 109.00 EEV-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3241TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3242TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A330P. 
Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Digi@>Reel’ 
Surface Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(y/A) whichever is 
greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow Case Dimensions - mm 
A+0.2 (Size Code) Temperature (Temp. =255°C) (Temp. =230°C) Frequency Series | Code 
Plt, fea 083, 08x 102 : ell a w r 
= I (B, C, D, D8, F) 260°C 5 seconds 60 seconds 2t = a aS ig ais ae re 
P  [@8x 6.2, 010 x 10.2 : - 3 : : peas : 
+( } fl (E, G) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 c 5.0 58 53 22 0.65 +0.1 15 
wel + Capacitor must return to room temperature before the second reflow 


D 6.3 5.8 6.6 2.6 | 0.65 +0.1 1.8 


Following specified values: 


0.3 Max. 
FA {- HB Impedance Working Voltage He is 63 iis 66 2 |/0:65 20:1 LS 
5 Series 120Hz 6.3V | 10V 16V 25V 35V 50V eE | go | 62 | 33 | 34 | o6s401 | 22 
& Standard -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
ic} -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 | 0.90 +0.2 3.1 
Se Miniaturization |_-20°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Product ~40°C/+20°G | 10 3 6 6 4 4 G | 10.0 | 102 | 103 | 35 | 0.90202 | 46 
Rated | Nom. tani< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. oy 20) 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HB Long Life High Reliability Seri °C ~ 105°C (2,000 Hour Lif 

22 0.30 3.0 B 26 PCE4733CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4733TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB0J220AR 

33 0.30 3.0 B 29 PCE4735CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4735TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB0J330AR 

47 0.50 3.0 B 26 PCE4805CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4805TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBJ470UAR 

47 0.30 3.0 c 46 PCE4737CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4737TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB0J470AR 

100 0.50 6.3 Cc 42 PCE4801CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4801TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBJ101UAR 

63 100 0.30 6.3 D 71 PCE4732CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4732TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB0J101AP 

220 0.50 13.8 D 80 PCE4803CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4803TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBJ221UAP 

220 0.35 13.8 F 150 PCE4734CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4734TR-ND 500 123.50 | EEE-HB0J221AP 

330 0.50 20.7 E 180 PCE4804CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4804TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBJ331UAP 

330 0.35 20.7 FE 230 PCE4736CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4736TR-ND 500 123.50 | EEE-HBOJ331AP 

470 0.50 29.6 F 230 PCE4806CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4806TR-ND 500 139.00 | EEE-HBJ471UAP 

1,500 0.50 94.5 G 290 PCE4802CT-ND. 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4802TR-ND 500 154.50 | EEE-HBJ152UAP 

33 0.30 3.3 B 23 PCE4781CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4781TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBA330UAR 

33 0.26 3.3 Cc 43 PCE4740CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4740TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1A330AR 

68 0.22 6.8 D 70 PCE4742CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4742TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1A680AP 

100 0.30 10.0 D 71 PCE4778CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4778TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBA101UAP 

10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4738CT-ND. 2.71 447 10.37 38.28 PCE4738TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1A101AP 

150 0.50 15.0 D 64 PCE4779CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4779TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBA151UAP 

220 0.30 22.0 E 110 PCE4780CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4780TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBA221UAP 

220 0.26 22.0 F 160 PCE4739CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4739TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1A221AP 

470 0.35 47.0 F 220 PCE4782CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4782TR-ND 500 139.00 | EEE-HBA471UAP 

470 0.26 47.0 G 270 PCE4741CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4741TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1A471AP 

16 10 0.16 3.0 B 28 PCE4743CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4743TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1C100AR 

22 0.26 3.5 B 29.5 PCE4784CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4784TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBC220UAR 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1604 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Digi @DReel’ [Sms] aa 
Mount Type — High Temperature (260°C) (Cont.) _ 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. ‘a 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4745CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4745TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1C220AR 
33 0.16 5.2 D 65 PCE4747CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4747TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1C330AP 
47 0.26 75 Cc 39 PCE4786CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4786TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBC470UAR 
47 0.16 75 D 70 PCE4749CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4749TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1C470AP 
47 0.16 7.5 D8 84 PCE4787CT-ND 2.26 3.72 8.64 31.89 PCE4787TR-ND 900 143.10 | EEE-HBC470XAP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE4783CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4783TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBC101UAP 
100 0.20 16.0 F 120 PCE4744CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4744TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1C101AP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4785CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4785TR-ND 500 139.00 | EEE-HBC221UAP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4746CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4746TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C221AP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4748CT-ND. 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4748TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C331AP 
470 0.40 75.2 F 240 PCE4788CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4788TR-ND 500 139.00 | EEE-HBC471UAP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4750CT-ND. 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4750TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C471AP 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4757CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4757TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1E4R7AR 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE4758CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4758TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1E6R8AR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4789CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4789TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBE100UAR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE4751CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4751TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1E100AR 
22 0.14 55 D 55 PCE4753CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4753TR-ND 1,000 91.00 |_EEE-HB1E220AP 
33 0.20 8.2 C 50 PCE4792CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4792TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBE330UAR 
33 0.14 8.2 D 65 PCE4755CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4755TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1E330AP 
25 47 0.20 11.7 D 65 PCE4794CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4794TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBE470UAP 
47 0.16 11.7 E 91 PCE4756CT-ND 2.71 4.47 10.37 38.28 PCE4756TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1E470AP 
100 0.16 25.0 E 100 PCE4790CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4790TR-ND 1,000 210.00 |_EEE-HBE101UAP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4752CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4752TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1E101AP 
220 0.30 55.0 F 130 PCE4791CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4791TR-ND 500 139.00 | EEE-HBE221UAP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4754CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4754TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1E221AP 
330 0.30 82.5 F 130 PCE4793CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4796TR-ND 500 169.50 | EEE-HBE331UAP 
470 0.30 117.5 G 230 PCE4795CT-ND. 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4795TR-ND 500 169.50 | EEE-HBE471UAP 
47 0.12 3.0 B 21 PCE4777CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4777TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1V4R7AR 
6.8 0.12 3.0 B 25 PCE4811CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4811TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBV6R8UAR 
10 0.12 3.5 Cc 28 PCE4772CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4772TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1V100AR 
22 0.12 77 D 55 PCE4774CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4774TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1V220AP 
33 0.14 11.5 E 84 PCE4775CT-ND. 2.71 4.47 10.37 38.28 PCE4775TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1V330AP 
35 47 0.20 16.4 D8 98 PCE4810CT-ND 2.20 3.62 8.41 31.05 PCE4810TR-ND 900 139.50 | EEE-HBV470YAP 
47 0.18 16.4 E 91 PCE4809CT-ND 2.98 4.90 11.38 42.00 PCE4809TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBV470UAP 
47 0.14 16.4 F 98 PCE4776CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4776TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1V470AP 
100 0.20 35.0 F 98 PCE4807CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4807TR-ND 500 139.00 | EEE-HBV101UAP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4773CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4773TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1V101AP 
220 0.14 77.0 G 180 PCE4808CT-ND. 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4808TR-ND 500 169.50 | EEE-HBV221UAP 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4768CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4768TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4769CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4769TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR22AR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4770CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4770TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4771CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4771TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE4760CT-ND. 92 1.52 3.53 13.02 PCE4760TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H1ROAR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4762CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4762TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4764CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4764TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H3R3AR 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4766CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4766TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1H4R7AR 
50 6.8 0.12 3.4 Cc 23 PCE4767CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4767TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1H6R8AR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4759CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4759TR-ND 1,000 91.00 |_EEE-HB1H100AP 
22 0.14 11.0 D 35 PCE4797CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4797TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBH220UAP 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4761CT-ND 271 4.47 10.37 38.28 PCE4761TR-ND 1,000 191.00} EEE-HB1H220AP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4763CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4763TR-ND 1,000 247.00 | EEE-HB1H330AP 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4800CT-ND 2.20 3.62 8.41 31.05 PCE4800TR-ND 900 139.50 | EEE-HBH470YAP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4799CT-ND. 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4799TR-ND 500 139.00 | EEE-HBH470UAP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4765CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4765TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1H470AP 
100 0.12 50.0 G 250 PCE4796CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4796TR-ND 500 169.50 | EEE-HBH101UAP 
220 0.18 110.0 G 150 PCE4798CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4798TR-ND 500 169.50 | EEE-HBH221UAP 


Panasonic xB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose »* Life Time: 2000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric 5 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Specifications: * Operating Temperature Case Dimensions - mm 
A402 Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage Current: | < 0.01CV or Series | Code 
3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C *Low D L A I w P 
= 1 Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) »* Soldering Reflow: 250°C for five seconds 
; 0.3 Max.=) p= = p Following specified values: B 4.0 | 5.8 | 4.3 | 1.8 /0.65 +0.1/ 1.0 
8 r A 
Fa a 4 Impedance Working Voltage HB | C /5.0| 58 | 5.3 | 2.2 |0.65+0.1| 1.5 
¢ ; weEk Series 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 -25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 
HB 
— ie 740°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 D |63/] 5.8 | 6.6) 2.6 |0.65 +0.1] 1.8 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Taneland eel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
~ 105°C (2,000 Hour Lif 
47 0.50 3.0 B 34 PCE4131CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4131TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HBOG470R 
4 100 0.50 4.0 C 61 PCE4129CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4129TR-ND 1,000 69.00 EEE-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE4130CT-ND 45 1.90 441 16.29 PCE4130TR-ND 1,000 81.00 EEE-HBOG221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE4133CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4133TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE4134CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4134TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HBOJ330R 
‘ 47 0.30 3.0 C 46 PCE4135CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4135TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB0J470R 
100 0.30 6.3 D “1 PCE4132CT-ND 15 1.90 441 16.29 PCE4132TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB0J101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE4136CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4136TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4137CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4137TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 C 39 PCE4138CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4138TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1C220R 
47 0.16 5 D 70 PCE4139CT-ND 1.15 1.90 4.41 16.29 PCE4139TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4141CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4141TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1E4R7R 
25 6.8 0.14 3.0 B 25 PCE4142CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4142TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1E6R8R 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4140CT-ND 1.45 1.90 4.41 16.29 PCE4140TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 C 28 PCE4153CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4153TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE4154CT-ND 1.15 1.90 441 16.29 PCE4154TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4149CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4149TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4150CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4150TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4151CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4151TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4152CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4152TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE4144CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4144TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4145CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4145TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4146CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4146TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE4147CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4147TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE4148CT-ND 1.15 1.90 441 16.29 PCE4148TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1H6R8R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4143CT-ND 145: 1.90 441 16.29 PCE4143TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1H100P 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to1) 1605 


Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type DigiReel® 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 7 : 
Packaging for Automatic Placement Size Dimensions - mm 
A+0.2 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A I Ww Pp 
20°C) « Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater measured after a 2 minute application of 
= I rated working voltage at 20°C »* Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 58 43 18 |065+01) 1.0 
0.3 Max.) P Following specified values: 
3 + 
$ TL )) Impedance Working Voltage Cc 5.0 5.8 5.3 2.2 |0.65+0.1| 1.5 
3 wl 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 -25°C/20°C 7 e 3 2 2 2 2 D 63 | 58 | 66 | 26 |0.65+0.1] 1.8 
L | -40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HB Long Life High Reliability Series. 
47 0.50 3.0 B 34 PCE3023CT-ND ao] 1.49 3.47 12.81 PCE3023TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 4.0 c 61 PCE3024CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3024TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB0G101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3025TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HBOJ330R 
: 47 0.30 3.0 c 46 PCE3028CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3028TR-ND 1,000 76.00 EEV-HBOJ470R 
100 0.30 6.3 D val PCE3029CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 EEV-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE3030CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3031CT-ND o 1.49 3.47 12.81 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 c 39 PCE3032CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE3033CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3033TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E6R8R 
25 10 0.14 3.0 c 28 PCE3036CT-ND 3.66 6.02 13.98 51.60 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 55 D 55 PCE3037CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3038CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 i 28 PCE3039CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE3040CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3040TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3041CT-ND ao] 1.49 3.47 12.81 PCE3041TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3044CT-ND o 1.49 3.47 12.81 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3045TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3046CT-ND ao] 1.49 3.47 12.81 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3047TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE3048CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE3049CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3049TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 5.0 D 35 PCE3050CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3050TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H100P 
= 0.3 Max-||- A+0.2 a 7 
Panasonic aie aiane T a got |s se 
Negative Polarity é LE fie al ize 
Marking (-)"\_ |O: Series OD) H 8B fp Code] D | L | AB H I w P K 
. 7 WV. Code fl \ LG iT 
HC Series Lot No. “03+ TY Hi B | 40] 58] 4.3 | 5.5Max. | 1.8] 0.65401] 1.0] 0.35 
‘ F] H Following specified values: 
Aluminum Electrolytic Capacitors, 5 SP Sauna ScIVNCIEN C | 5.0 | 58) 53 | 65Max. | 22 ]065201] 1.5 | 0.35 
Impedance Orning Novae ated Voltage Mar D | 63 | 58166 | 7.8Max. | 2.6 |0.65+01)18| 0.35 
Surface Mount Type DigiReel® ‘20H | 6av | tov | tev | 25v | 35V Jo | 6.3V - : 
ae : A 10V D8 | 6.3 | 7.7 | 66 | 7.8Max. | 26 |}0.65+0.1/ 1.8) 0.35 
Specifications: * Category Temperature Range: -40°C 25°C/20°C 3 3 2 2 2 C 16 
~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) “25°C/ E 95V F | 8.0 | 10.2] 83 | 10.0 Max. | 3.4 | 0.90 0.2] 3.1 |0.70 +0.2 
+ Rated Voltage: 6.3, 10, 16, 25, 35 » Surge Voltage: 8, -40°C/20°C 8 5 4 3 3 
13, 20, 32, 44 « Life Time: 3000 ~ 5000H 08, 010 [2 v 35V G | 10.0 | 10.2) 10.3 | 12.0 Max. } 3.5 | 0.90 +0.2| 4.6 |0.70 +0.2 
Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HC Series : -40° 105°C (3000 — 5000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3739CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3739TR-ND 2,000 68.00/M EEE-HC0J220R 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3740CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3740TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC0J470R 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE3741CT-ND 1.36 © 2.25 5.22 19.26 PCE3741TR-ND 1,000 96.00 EEE-HC0J101P 
: 220 0.30 13.8 D8 101 PCE3742CT-ND 186 3.06 7.10 26.22 PCE3742TR-ND 900 117.90 EEE-HC0J221XP 
330 0.30 20.7 F 230 PCE3743CT-ND 289 4.76 11.04 40.77 PCE3743TR-ND 500 102.00 EEE-HC0J331P 
1000 0.50 63.0 G 313 PCE3744CT-ND 3.38 557 12.94 47.76 PCE3744TR-ND 500 119.50 EEE-HC0J102P 
40 33 0.26 3.3 Cc 43 PCE3745CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3745TR-ND 1,000 68.00 EEE-HC1A330R 
220 0.26 22.0 F 160 PCE3746CT-ND 289 4.76 11.04 40.77 PCE3746TR-ND 500 102.00 EEE-HC1A221P 
10 0.20 3.0 B 28 PCE3747CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3747TR-ND 2,000 68.00/M EEE-HC1C100R 
22 0.20 35 Cc 39 PCE3748CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3748TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC1C220R 
16 47 0.20 75 D 70 PCE3749CT-ND 1.36 2.25 5.22 19.26 PCE3749TR-ND 1,000 96.00 EEE-HC1C470P 
100 0.20 16.0 D8 81 PCE3750CT-ND 186 3.06 7.10 26.22 PCE3750TR-ND 900 117.90 EEE-HC1C101XP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3751CT-ND 3.38 557 12.94 47.76 PCE3751TR-ND 500 119.50 EEE-HC1C471P 
33 0.16 8.2 D 65 PCE3752CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3752TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC1E330P 
95 47 0.16 AA? D8 65 PCE3753CT-ND 1.86 3.06 7.10 26.22 PCE3753TR-ND 900 117.90 EEE-HC1E470XP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3754CT-ND 289 4.76 11.04 40.77 PCE3754TR-ND 500 102.00 EEE-HC1E101P 
330 0.16 82.5 G 238 PCE3755CT-ND 3.38 5.57 12.94 47.76 PCE3755TR-ND 500 119.50 EEE-HC1E331P 
47 0.14 3.0 B 15 PCE3756CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3756TR-ND 2,000 68.00/M EEE-HC1V4R7R 
10 0.14 35 Cc 28 PCE3757CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3757TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC1V100R 
35 22 0.14 77 D 55 PCE3758CT-ND 1.36 © 2.25 5.22 19.26 PCE3758TR-ND 1,000 96.00 EEE-HC1V220P 
33 0.14 11.5 D8 57 PCE3759CT-ND 186 3.06 7.10 26.22 PCE3759TR-ND 900 117.90 EEE-HC1V330XP 
220 0.14 77.0 G 220 PCE3760CT-ND 3.38 557 12.94 47.76 PCE3760TR-ND 500 119.50 EEE-HC1V221P 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1606 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic iD Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


A+0.2 


Features: * Long Life * Life Time: 5000H @105°C 0.3 Max-~) Size Dimensions — mm 
* High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel = j x 
Packaging for Automatic Placement « Anti-solvent: ' 2 Code D L A | w P 
Freon-TE, TES, TP-35 % z B 4.0 5.8 4.3 1.8 | 0.65401] 1.0 
| 
Specifications: * Operating Temperature Range: ia S L Cc 5.0 5.8 5.3 2.2 0.65 +0.1 15. 
-40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% Following specified values: Wes D 6.3 5.8 6.6 26 0.65 +0.1 1.8 
(120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.01CV Impedance Working Voltage E a0 -_ as er ResaOT Bb 
i i j F F x .65 +0. Ma 
ba ae whichever is greater measured after a 2 120Hz Tov fev 25V 35V SOV 6av Toov 
pplication of rated working voltage at 20°C F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.4 
istics: -25°C/20°C 6 2 2 2 2 2 2 
Low Temperature Characteristics: Impedance : i 
rete (120042) -40°C/20°C 42 5 3 3 3 3 3 G | 10.0 10.2 10.3 3.5 | 0.90202] 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values ance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HD Series: -40°C ~ 105°C (5000 Hour Life) 
100 0.30 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3364TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1A101P 
10 220 0.30 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3365TR-ND 500 119.50 EEV-HD1A221P 
330 0.30 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3366TR-ND 500 139.50 EEV-HD1A331P 
10 0.20 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3338TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1C100R 
22 0.20 7.2 3.5 c 33 PCE3339CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3339TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1C0220R 
16 47 0.20 4.0 78: D 55 PCE3340CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3340TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1C470P 
100 0.23 15 16.0 FE 89 PCE3367CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3367TR-ND 500 119.50 EEV-HD1C0101P 
220 0.23 0.8 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 6.21 10.23 23.75 87.70 PCE3368TR-ND 500 219.00 EEV-HD10221P 
33 0.16 4.0 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3341TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1E330P 
25 47 0.18 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3369TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1E470P 
100 0.18 16 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3370TR-ND 500 119.50 EEV-HD1E101P 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1V4R7R 
10 0.13 7.2 3.5 c 28 PCE3343CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3343TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1V100R 
35 22 0.13 4.0 77 D 47 PCE3344CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3344TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1V220P 
33 0.16 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3371TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1V330P 
47 0.16 15 16.5 E 79 PCE3372CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3372TR-ND 500 119.50 EEV-HD1V470P 
100 0.16 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3373TR-ND 500 139.50 EEV-HD1V101P 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3345TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1HR47R 
1.0 0.12 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H1ROR 
2.2 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3347TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H3R3R 
50 47 0.12 7.2 3.0 c 21 PCE3349CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3349TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1H4R7R 
10 0.12 40 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 159 263 609 22.50 PCE3350TR-ND 7,000 113.00 | EEV-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3374TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1H220P 
33 0.14 15 16.5 F 74 PCE3375CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3375TR-ND 500 119.50 EEV-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3376TR-ND 500 139.50 EEV-HD1H470P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE3571CT-ND 2.45 4.60 9.97 30.68 PCE3571TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1J100P 
63 22 0.18 15 13.8 F 65 PCE3572CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3572TR-ND 500 119.50 EEV-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE3573CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 PCE3573TR-ND 500 139.50 EEV-HD1J330P 
3.3 0.18 2.0 3.3 E 30 PCE3576CT-ND 2.45 4.60 9.97 36.81 PCE3576TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD2A3R3P 
400 47 0.18 15 47 F 50 PCE3577CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3577TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 15 10.0 F 55 PCE3574CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3574TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 PCE3575TR-ND 500 139.50 EEV-HD2A220P 
= ® : 
P . x 0.3 Max.- . i ions — 
anasonic FC Series 3] ir Size Dimensions — mm 
a Code} D L A i] Ww P 
a 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type en : ~ = = : i. * a 
5. 5. 5. B .65 +0. 5 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) » Life Time: 1000H @ 105°C » High CV Volumetric Efficiency i fi . 
¢ Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Following specified values: D 6.3 5.4 6.6 26 (0.6520.1| 1.8 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) _| !mpedance Working Voltage E | 80 | 62 8.3 3.4 [0.65+0.1] 2.2 
Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working 120Hz | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | SOV F | 80 | 102 83 34 10904021 34 
voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -25°C/20°C | 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - 
Soldering: * Reflow: 4 - 6.3mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds -40°C/20°C | 3 3 3 3 3 3 G | 10.0 | 10.2 10.3 3.5 |0.90+0.2| 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 1 d Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key eects Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FC Low Impe: 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3984CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE3984TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC0J220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3987CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE3987TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3988CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE3988TR-ND 1,000 95.00 EEE-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3981CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE3981TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC0J101P 
. 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3985CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE3985TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC0J221P 
330 0.26 0.30 208 F 450 PCE3986CT-ND 285 4.70 1091 40.29 PCE3986TR-ND 500 700.50 | EEE-FCOJ331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3982CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE3982TR-ND 500 118.00 EEE-FC0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3983CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE3983TR-ND 500 129.50 EEE-FC0J152P 
33 0.19 1.80 33 c 95 PCE3993CT-ND 114188 ~=«(«4.36)(16.11 PCE3993TR-ND 4,000 81.00 | EEE-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3989CT-ND 220 363 842 31.08 PCE3989TR-ND 4,000 155.00 | EEE-FC1A101P 
to | 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3991CT-ND 2.20 363 842 31.08 PCE3991TR-ND 4,000 155.00 | EEE-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3992CT-ND 285 4.70 10.91 40.29 PCE3992TR-ND 500 400.50 | EEE-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3994CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE3994TR-ND 500 118.00 EEE-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3990CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE3990TR-ND 500 118.00 EEE-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3995CT-ND 96 158 366 13.50 PCE3995TR-ND 2,000 | 68.00/M | EEE-FCIC100R 
22 0.16 1.80 3.5 Cc 95 PCE3997CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE3997TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4000CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4000TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE4002CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4002TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3996CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE3996TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1C101P 
220 0.16 0.15 36.2 6 670 PCE3998CT-ND 334 5.50 1277 47.16 PCE3998TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3999CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE3999TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4001CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE4001TR-ND 500 118.00 EEE-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4011CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4011TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4004CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4004TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1E220P 
25 33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4006CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4006TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1E330P 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE4008CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4008TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4010CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 PCE4010TR-ND 500 100.50 EEE-FC1E680P 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) ®) 
Rated | Nom. tand< Imped- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4003CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 PCE4003TR-ND 500 100.50 EEE-FC1E101P 
95 220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4005CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4005TR-ND 500 118.00 EEE-FC1E221P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4007CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4007TR-ND 500 118.00 EEE-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4009CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE4009TR-ND 500 129.50 EEE-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4024CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4024TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4027CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4027TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4030CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4030TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4032CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4032TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 c 95 PCE4033CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4033TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4022CT-ND 1.14 1.88 436 16.11 PCE4022TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1V100R 
22 0.12 1.00 7 D 140 PCE4025CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4025TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE4028CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4028TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE4031CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4031TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4023CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4023TR-ND 500 118.00 EEE-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4026CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4026TR-ND 500 118.00 EEE-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4029CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE4029TR-ND 500 129.50 EEE-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4014CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4014TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4017CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4017TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4019CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4019TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE4021CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4021TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE4012CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4012TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE4015CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4015TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE4018CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 PCE4018TR-ND 500 100.50 EEE-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE4020CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE4020TR-ND 500 118.00 EEE-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE4013CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4013TR-ND 500 118.00 EEE-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE4016CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE4016TR-ND 500 129.50 EEE-FC1H221P 


sae. FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, ;: 
Panasonic Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) Digi Res! 


Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Dimensions - mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is Size 
greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Code D L A | WwW P 
Soldering: Reflow (I.R. or 1.R. + Heated Air. VPS not allowed.) x 0.3 Max.-j- B 40 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow 5 Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65 +0.1 15 
j err Temperature (Temp. >230°C) (Temp. >255°C) Frequency ai. — au D 63 54 66 26 0.65 +04 18 
act . 260°C 60 seconds 5 seconds at 
(B, C, D, F) impedance Rated Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65 +0.1 2.2 
8x 6.2, 10x 10.2 260°C 60 seconds 5 seconds 1 120Hz [| 6.3V | 10V | tev | 25V | 35V F | 80 | 10.2 83 34 | 0.9020.2 | 34 
(E, G) -25°C/20°C 2 2 2. 2 2 
+ Capacitor must return to room temperature before the second reflow. -40°C/20°C 3 3 3 3 3 & _ 10.2 i 35 Ornate iid 
Rated | Nom. tand< Imped- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE4329CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4329TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FCOJ220AR 
47 0.26 1.80 3.0 c 95 PCE4330CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4330TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC0J470AR 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE4331CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4331TR-ND 1,000 104.00 EEE-FCOU680AP 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE4332CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4332TR-ND 1,000 104.00 EEE-FCOJ101AP 
3 220 0.26 0.40 13.8 E 230 PCE4333CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4333TR-ND 1,000 171.00 EEE-FCOJ221AP 
330 0.26 0.30 20.7 F 450 PCE4334CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4334TR-ND 500 110.50 EEE-FC0U331AP 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE4335CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4335TR-ND 500 130.00 EEE-FCOJ102AP 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE4336CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4336TR-ND 500 142.50 EEE-FCOJ152AP 
33 0.19 1.80 3.3 c 95 PCE4337CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4337TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1A330AR 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE4338CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4338TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1A101AP 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE4339CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4339TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1A151AP 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE4340CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4340TR-ND 500 110.50 EEE-FC1A221AP 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE4341CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4341TR-ND 500 130.00 EEE-FC1A471AP 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE4342CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4342TR-ND 500 130.00 EEE-FC1A102AP 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE4343CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4343TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1C100AR 
22 0.16 1.80 3.5 c 95 PCE4344CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4344TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1C220AR 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4345CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4345TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1C470AP 
68 0.16 0.40 10.8 E 230 PCE4346CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4346TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1C680AP 
16 100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE4347CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4347TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1C101AP 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE4348CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4348TR-ND 500 130.00 EEE-FC1C221AP 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE4349CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4349TR-ND 500 130.00 EEE-FC1C331AP 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4350CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4350TR-ND 500 130.00 EEE-FC1C471AP 
680 0.16 0.15 108.8 G 670 PCE4351CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4351TR-ND 500 142.50 EEE-FC1C681AP 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4352CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4352TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1E6R8AR 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4353CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4353TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1E220AP 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4354CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4354TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1E330AP 
47 0.14 0.40 11.7 E 230 PCE4355CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4355TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1E470AP 
25 68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4356CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4356TR-ND 500 110.50 EEE-FC1E680AP. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4357CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4357TR-ND 500 110.50 EEE-FC1E101AP 
220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4358CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4358TR-ND 500 130.00 EEE-FC1E221AP 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4359CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4359TR-ND 500 130.00 EEE-FC1E331AP. 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4360CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4360TR-ND 500 142.50 EEE-FC1E471AP. 
1 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4361CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4361TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V1ROAR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4362CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4362TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V2R2AR 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4363CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4363TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V3R3AR 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4364CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4364TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V4R7AR 
6.8 0.12 1.80 3.0 c 95 PCE4365CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4365TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1V6R8AR 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4366CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4366TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1V100AR 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE4367CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4367TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1V220AP 
33 0.12 0.40 11.5 E 230 PCE4368CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4368TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1V330AP 
47 0.12 0.40 16.4 E 230 PCE4369CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4369TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1V470AP 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4370CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4370TR-ND 500 130.00 EEE-FC1V101AP 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4371CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4371TR-ND 500 130.00 EEE-FC1V221AP 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4372CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4372TR-ND 500 142.50 EEE-FC1V331AP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1608 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic FC Seri al pre te) ee 
erles ral “U[', |coefoo[ i falil w [Pe 
P ‘ F ° ee 
Aluminum Electrolytic Capacitors, sti +0) Py LB [40 | 54 | 43 | 1.8 | 0.6680. | 1.0 
oe Wri C | 5.0] 54} 53] 2.2 | 0.65201 | 1.5 
Surface Mount Type Following specified values: p lea)s4)eeloe | oeso1 lis 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape | Impedance Working Voltage E|a0)62|eala4loess1}o2 
and Reel Packaging for Automatic Placement 120Hz 6.3V | 10V | 16v | 25V | 35V | Sov . 5 3 7 zl é 
Currant TO O{CY or (1c) wtienever is Hange: -40°C ay nae = banecitance eoerance eae AY a seb rsakage -25°c/20°e | 2 2 2 2 2 2 F | 8.0 | 10.2] 8.3 | 3.4 | 0.9020.2 | 3.1 
urrent: | < 0. or whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low 
Temperature Characteristics: Impedance rato (120Hz) ” m . -40°c/20°C | 3 3 3 3 3 3 G | 10.0 | 10.2] 10.3] 3.5 | 0.9020.2 | 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
(1000 Hour 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3O90CT-ND 1.06 4.05 14.94 PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FCOJ220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3091CT-ND 1.26 4.83 17.82 PCE3091TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC0J470R 
68 0.26 1.00 4.3 D 140 PCE3092CT-ND 1.49 5.69 21.00 PCE3092TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND 1.49 5.69 21.00 PCE3093TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ101P 
° 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3094CT-ND 2.43 9.30 34.35 PCE3094TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 3.15 12.06 44.52 PCE3095TR-ND 500 111.50 EEV-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 3.69 14.12 52.14 PCE3243TR-ND 500 130.50 EEV-FCOJ102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3244CT-ND 4.05 15.50 57.24 PCE3244TR-ND 500 143.00 EEV-FCOJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCESO96CT-ND 1.26 4.83 17.82 PCE3096TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND 2.43 9.30 34.35 PCE3097TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND 2.43 9.30 34.35 PCE3098TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3099CT-ND 3.15 12.06 44.52 PCE3099TR-ND 500 111.50 EEV-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 3.69 14.12 52.14 PCE3100TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3245CT-ND 3.69 14.12 52.14 PCE3245TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 1.06 4.05 14.94 PCE3101TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 Cc 95 PCE3102CT-ND 1.26 4.83 17.82 PCE3102TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND 1.49 5.69 21.00 PCE3103TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND 2.43 9.30 34.35 PCE3104TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND 2.43 9.30 34.35 PCE3105TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 3.69 14.12 52.14 PCE3106TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 3.69 14.12 52.14 PCE3107TR-ND 500 130.50 EEV-FC16331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 3.69 14.12 52.14 PCE3246TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 1.06 F 4.05 14.94 PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE3109CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3109TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3110TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E330P 
95 47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3111TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND. 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3112TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3247TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE3248CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3248TR-ND 500 130.50 EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE3249CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3249TR-ND 500 143.00 EEV-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3113CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3113TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3114CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3114TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3115CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3115TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3116TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 C 95 PCE3117CT-ND. 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3117TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 iq 95 PCE3118CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3118TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 vad D 140 PCE3119CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3119TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3120TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3121TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3122TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 3.69 6.08 14.12 62.14 PCE3250TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3251TR-ND 500 143.00 EEV-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND. 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3252TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3253TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3254TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H3R3R. 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE3255CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3255TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3256TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND. 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3257TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE3258CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3258TR-ND 500 111.50 EEV-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3259TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3260TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3261TR-ND 500 143.00 EEV-FC1H221P 


FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface 
Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 


Features: « Low impedance (40 ~ 60% lower than FC series) Small Size (30 ~ 50% smaller than FC series) 
Long Life: 2000 ~ 5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel packaging for automatic 


Following Specified Values: 


A+0.2 i 
= placement Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% impedance 6.3) tov] tev a Working Voltage 63V | 80v ] 100V 
| (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (WA) whichever is greater after a 2 minute application of 5/20 7 7 7 3 7 7 7 2 7 
t rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -40°C / 20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
[. Soldering: Reflow (1.R or 1.R + Heated Air. VPS is not allowed.) 55°C / 20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
if Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow 7 - 
ial (Size Code) Temperature (Temp. 2230°C) (Temp. 2255°C) Frequency Size Dimensions — mm 
we 
A eb8 2b x10:2 260°C 60 seconds 5 seconds at _ alt E ut P 
(B, C, D, D8, F) B 4 5.8 43 1.8 0.6520.1 1.0 
08 x 6.2, 010x 10.2 : Cc 5 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5: 
; 0.3 Max--} + (E, G) 260°C 60 seconds 5 seconds 1 D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.650.1 18 
3 D8 6.3 LI 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
2 Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow E 8 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
o (Size Code) Voltage Temperature | (Temp. 2240°C) | (Temp. 2217°C)| Frequency F 8 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
a 425-018 6.3V ~ 35V 30 seconds 90 seconds 2¢ G 10 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Q 2 H. ne 50V ~ 63V 245°C 5 seconds 30 seconds 2t H13 125 13.5 13.5 47 0.90+0.3 4.4 
(H. J, K) 80V ~ 100V 5 seconds 30 seconds 1 J16 16 16.5 17.0 5.5 1.240.3 6.7 
Capacitor must return to room temperature before the second reflow. K16 18 16.5 19.0 67 1.20.3 67 
Rated | Nom tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape T d Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key ayeomine’ Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4373CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4373TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK0J220AR 
63 47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4374CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4374TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKJ470UAR 
: 47 0.26 0.7 3.0 c 160 PCE4375CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4375TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK0J470AR 
100 0.26 07 6.3 Cc 160 PCE4376CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4376TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKJ101UAR 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) (Cont.) 


Digi Reel’ 


Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape T d Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key ape omanee Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (9) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 0.26 0.36 63 D 240 PCE4377CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4377TR-ND 1,000 119.00 EEE-FKOJ101AP 
220 0.26 0.36 13.8 D 240 PCE4378CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4378TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK0J221AP 
330 0.26 0.34 20.7 D8 280 PCE4379CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4379TR-ND 900 146.70 EEE-FKJ331XAP 
330 0.26 0.26 20.7 E 300 PCE4380CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4380TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK0J331AP 
6.3 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4381CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4381TR-ND 500 126.50 EEE-FK0J471AP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4382CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4382TR-ND 500 126.50 EEE-FKO0J102AP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4383CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4383TR-ND 500 148.50 EEE-FKOJ152AP 
3300 0.30 0.06 207.9 H13 1100 PCE4837CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4837TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK0J332AQ 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE4838CT-ND NEW! 13.80 22.72 62.75 — _ | PCE4838TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FKOJ682AM 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE4384CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4384TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1A220AR 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE4385CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4385TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKA330UAR 
33 0.19 0.7 3.3 c 160 PCE4386CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4386TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1A330AR 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE4387CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4387TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1A151AP 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE4388CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4388TR-ND 900 146.70 EEE-FKA221XAP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE4389CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4389TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK1A221AP 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4390CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4390TR-ND 500 126.50 EEE-FK1A331AP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4391CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4391TR-ND 500 126.50 EEE-FK1A471AP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE4392CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4392TR-ND 500 126.50 EEE-FK1A681AP 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4393CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4393TR-ND 500 148.50 EEE-FK1A102AP 
2200 0.21 0.06 220.0 H13 1100 PCE4839CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4839TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK1A222AQ 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE4840CT-ND NEW! 13.80 22.72 62.75 — | PCE4840TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK1A472AM 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE4841CT-ND NEW! 16.29 26.82 62.27 — | PCE4841TR-ND NEW! 125 143.75 EEE-FK1A682AM 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE4394CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4394TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1C100AR 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE4395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4395TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKC220UAR 
22 0.16 07 3.5 c 160 PCE4396CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4396TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1C220AR 
47 0.16 07 75 c 160 PCE4397CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4397TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKC470UAR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE4398CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4398TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1C470AP 
68 0.16 0.36 10.8 D 240 PCE4399CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4399TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1C680AP 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE4400CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4400TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1C101AP 
16 150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE4401CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4401TR-ND 900 146.70 EEE-FKC151XAP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE4402CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4402TR-ND 900 146.70 EEE-FKC221XAP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE4403CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4403TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK1C221AP 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4404CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4404TR-ND 500 126.50 EEE-FK1C331AP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4405CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4405TR-ND 500 126.50 EEE-FK1C471AP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4406CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4406TR-ND 500 148.50 EEE-FK1C681AP 
1500 0.16 0.06 240.0 H13 1100 PCE4842CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4842TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK10152AQ 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE4843CT-ND NEW! 13.80 22.72 62.75 — | PCE4843TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK10332AM 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE4844CT-ND NEW! 16.29 26.82 62.27 — _ | PCE4844TR-ND NEW! 125 143.75 EEE-FK1C0472AM 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE4407CT-ND 1:21 1.99 4.62 17.04 | PCE4407TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1E100AR 
22 0.14 0.7 6.5 c 160 PCE4408CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4408TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1E220AR 
33 0.14 0.7 8.2 c 160 PCE4409CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4409TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKE330UAR 
33 0.14 0.36 8.2 D 240 PCE4410CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4410TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1E330AP 
47 0.14 0.36 11.7 D 240 PCE4411CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4411TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1E470AP 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE4412CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4412TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1E680AP 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE4413CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4413TR-ND 900 146.70 EEE-FKE101XAP 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE4414CT-ND EWG 4.56 10.58 39.06 | PCE4414TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK1E101AP 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE4415CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4415TR-ND 500 126.50 EEE-FK1E151AP 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4416CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4416TR-ND 500 126.50 EEE-FK1E221AP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4417CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4417TR-ND 500 126.50 EEE-FK1E331AP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4418CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4418TR-ND 500 148.50 EEE-FK1E471AP 
1000 0.14 0.06 250.0 H13 1100 PCE4845CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4845TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK1E102AQ 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE4846CT-ND NEW! = 13.80 22.72 62.75 — | PCE4846TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK1E222AM 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE4847CT-ND NEW! 16.29 26.82 62.27 — _ | PCE4847TR-ND NEW! 125 143.75 EEE-FK1E332AM 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE4419CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4419TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1V4R7AR 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE4420CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4420TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKV100UAR 
10 0.12 07 3.5 Cc 160 PCE4421CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4421TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1V100AR 
22 0.12 0.7 77 c 160 PCE4422CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4422TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1V220AR 
33 0.12 0.36 11.5 D 240 PCE4423CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4423TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1V330AP 
47 0.12 0.36 16.4 D 240 PCE4424CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4424TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1V470AP 
35 68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE4425CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4425TR-ND 900 146.70 EEE-FKV680XAP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4426CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4426TR-ND 500 126.50 EEE-FK1V101AP 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE4427CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4427TR-ND 500 126.50 EEE-FK1V151AP 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4428CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4428TR-ND 500 126.50 EEE-FK1V221AP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4429CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4429TR-ND 500 148.50 EEE-FK1V331AP 
470 0.12 0.06 164.5 H13 1100 PCE4862CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4862TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK1V471AQ 
680 0.12 0.06 238.0 H13 1100 PCE4863CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4863TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK1V681AQ 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE4861CT-ND NEW! 13.80 22.72 62.75 — _ | PCE4861TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK1V152AM 
330 0.12 0.12 165.0 H13 900 PCE4849CT-ND NEW! 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4849TR-ND NEW! 200 119.00 EEE-FK1H331AQ 
50 470 0.12 0.073 235.0 J16 1610 PCE4850CT-ND NEW! 13.80 22.72 62.75 — | PCE4850TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK1H471AM 
680 0.12 0.073 340.0 J16 1610 PCE4851CT-ND NEW! 13.80 22.72 §2.75 — | PCE4851TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK1H681AM 
1000 0.12 0.073 500.0 J16 1610 PCE4848CT-ND NEW! 13.80 22.72 62.75 — _ | PCE4848TR-ND NEW! 125 121.75 EEE-FK1H102AM 
150 0.10 0.16 94.5 H13 800 PCE4852CT-ND NEW! 885 14.58 33.85 124.98 | PCE4852TR-ND NEW!| 200 125.00 | EEE-FK1J151AQ 
63 220 0.10 0.16 138.6 H13 800 PCE4853CT-ND NEW! 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4853TR-ND NEW! 200 125.00 EEE-FK1J221AQ 
470 0.10 0.082 296.1 J16 1410 PCE4854CT-ND NEW! = 14.48 23.86 55.38 — | PCE4854TR-ND NEW! 125 127.75 EEE-FK1J471AM 
680 0.10 0.08 428.4 K16 1690 PCE4855CT-ND NEW! = 17.09 28.15 65.35 — _| PCE4855TR-ND NEW! 125 150.75 EEE-FK1J681AM 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE4860CT-ND NEW! 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4860TR-ND NEW! 200 125.00 EEE-FK1K680AQ 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE4856CT-ND NEW! 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4856TR-ND NEW! 200 125.00 EEE-FK1K101AQ 
80 150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE4857CT-ND NEW! 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4857TR-ND NEW! 200 125.00 EEE-FK1K151AQ 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE4858CT-ND NEW! 14.48 23.86 55.38 — | PCE4858TR-ND NEW! 125 127.75 EEE-FK1K331AM 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE4859CT-ND NEW! 17.09 28.15 65.35 — _ | PCE4859TR-ND NEW! 125 150.75 EEE-FK1K471AM 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE4868CT-ND NEW! 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4868TR-ND NEW! 200 125.00 EEE-FK2A470AQ 
68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE4869CT-ND NEW! 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4869TR-ND NEW! 200 125.00 EEE-FK2A680AQ 
400 100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE4864CT-ND NEW! = 14.48 23.86 55.38 — | PCE4864TR-ND NEW! 125 127.75 EEE-FK2A101AM 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE4865CT-ND NEW! = 14.48 23.86 55.38 — | PCE4865TR-ND NEW! 125 127.75 EEE-FK2A151AM 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE4866CT-ND NEW! 17.09 28.15 65.35 — | PCE4866TR-ND NEW! 125 150.75 EEE-FK2A221AM 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE4867CT-ND NEW! = 17.09 28.15 65.35 — _ | PCE4867TR-ND NEW! 125 150.75 EEE-FK2A331AM 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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m8 
Panasonic FK Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type on 
Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) * Long Life: ; 
2000-5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size 
A+0.2 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code oD L P 
—| 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of B 4 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
= | rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Cc 5 5.8 53 2.2 0.65+0.1 1.5 
Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds; 12.5 - 18mm D 63 58 6.6 26 0.65+0.1 18 
P 0.3 Max-e} case for 230°C for 5 seconds D8 63 77 66 2.6 | 0.65201 18 
oe it 5 Following specified values: E 8 62 83 34 0.6520.1 22 
welts = Impedance Working Voltage F 8 10.2 8.3 34 | 0.9002 | 34 
3 120Hz 6.av | 1OV | fev | 25v | 35V | SOV | 63V | 80V | 100V - ws 7 a #3 eae a 
a -25°C/+20°C 2 2 2 2 2. 2 2 2 2 : g Bde & 
Q -40°C/+20°C 3 3 a Et 3 3 3 3 3 J16 16 16.5 17.0 55 1,220.3 6.7 
L—+ -55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 K16 18 16.5 19.0 6.7 1.20.3 6.7 
Rated | Nom. tani< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3765CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3765TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK0J220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3770CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3770TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FKOJ470UR 
47 0.26 0.70 3.0 c 160 PCE3769CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3769TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 c 160 PCE3762CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3762TR-ND 1,000 92.00 EEE-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3761CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3761TR-ND 1,000 109.00 EEE-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3766CT-ND 1.54 2.53 6.88 21.72 | PCE3766TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK0J221P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3768CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3768TR-ND 900 133.20 EEE-FK0J331XP 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3767CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3767TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK0J331P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3771CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3771TR-ND 500 115.00 EEE-FK0J471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4308CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4308TR-ND 500 139.50 EEE-FK0J471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3763CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3763TR-ND 500 115.00 EEE-FKOJ102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4309CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4309TR-ND 500 139.50 EEE-FK0J102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3764CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3764TR-ND 500 135.00 EEE-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4310CT-ND 4.72 7.77 18.04 = 66.60 | PCE4310TR-ND 500 163.50 EEE-FKOJ152GP 
3300 0.30 0.060 207.9 H13 1100 PCE3454CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3454TR-ND 200 100.00 EEV-FK0J332Q 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3455TR-ND 125 102.25 EEV-FKOJ682M 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3774CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3774TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3778CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3778TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 c 160 PCE3777CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3777TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3773CT-ND 1.54 2.53 6.88 21.72 | PCE3773TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3776CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3776TR-ND 900 133.20 EEE-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3775CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3775TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3779CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3779TR-ND 500 115.00 EEE-FK1A331P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4311CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4311TR-ND 500 139.50 EEE-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3780CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3780TR-ND 500 115.00 EEE-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4312CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4312TR-ND 500 139.50 EEE-FK1A471GP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE3781CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3781TR-ND 500 115.00 EEE-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3772CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3772TR-ND 500 135.00 EEE-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4313CT-ND 4.72 7.77 18.04 ~— 66.60 | PCE4313TR-ND 500 163.50 EEE-FK1A102GP 
2200 0.21 0.060 220.0 H13 1100 PCE3456CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3456TR-ND 200 96.60 EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3457TR-ND 125 102.25 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE3458CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3458TR-ND 125 120.63 EEV-FK1A682M 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3782CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3782TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3786CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3786TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1C0220UR 
22 0.16 0.70 3.5 c 160 PCE3785CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3785TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 Cc 160 PCE3791CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3791TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3790CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3790TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3793CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3793TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3783CT-ND 1.54 2.53 6.88 21.72 | PCE3783TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3784CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3784TR-ND 900 133.20 EEE-FK10151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3788CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3778TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK10221XP 
16 220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3787CT-ND 2.52 414 9.62 35.52 | PCE3787TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK10221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3789CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3789TR-ND 500 115.00 EEE-FK10331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4314CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4314TR-ND 500 139.50 EEE-FK10331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3792CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3792TR-ND 500 115.00 EEE-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4315CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4315TR-ND 500 139.50 EEE-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3794CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3794TR-ND 500 135.00 EEE-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4316CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4316TR-ND 500 163.50 EEE-FK1C681GP 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3459TR-ND 200 96.60 EEV-FK10152Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3460TR-ND 125 102.25 EEV-FK1C332M 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE3461CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3461TR-ND 125 120.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3795CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3795TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1E100R 
22 0.14 0.70 5.5 Cc 160 PCE3799CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3799TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 c 160 PCE3802CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3802TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3801CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3801TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3804CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3804TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3806CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3806TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1E680P 
25 100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3797CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3797TR-ND 900 133.20 EEE-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3796CT-ND 2.52 414 9.62 35.52 | PCE3796TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3798CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3798TR-ND 500 115.00 EEE-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3800CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3800TR-ND 500 115.00 EEE-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4317CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4317TR-ND 500 139.50 EEE-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3803CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3803TR-ND 500 115.00 EEE-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4318CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4318TR-ND 500 139.50 EEE-FK1E331GP 
(Continued) 
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Lan} ® 
Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) DigiReel” |) Sos 
Rated | Nom. tani< Imped- | Max. Leakage . Max. Ripple Cur. — Cut Tape < Naneaniincel , 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3805CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3805TR-ND 500 135.00 EEE-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4319CT-ND 4.72 7.77 18.04 ~— 66.60 | PCE4319TR-ND 500 163.50 EEE-FK1E471GP 
25 1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3462TR-ND 200 96.60 EEV-FK1E1020 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3463TR-ND 125 102.25 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE3506CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3506TR-ND 125 120.63 EEV-FK1E332M 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3843CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3843TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3834CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3834TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 c 160 PCE3833CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3833TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 Cc 160 PCE3838CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3838TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3840CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3840TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3842CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3842TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3844CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3844TR-ND 900 133.20 EEE-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3836CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3836TR-ND 900 133.20 EEE-FK1V101XP 
35 100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3835CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3835TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4320CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4320TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE3837CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3837TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3839CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3839TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4321CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4321TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3841CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3841TR-ND 500 135.00 EEE-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4322CT-ND 4.72 7.77 18.04 ~— 66.60 | PCE4322TR-ND 500 163.50 EEE-FK1V331GP 
470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 PCE3464CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3464TR-ND 200 100.00 EEV-FK1V4710 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3465TR-ND 200 96.60 EEV-FK1V681Q 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE3466CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-FK1V152M. 
47 0.10 29 3.0 B 60 PCE3817CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3817TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 c 85 PCE3808CT-ND 1.30 245 4.98 18.39 | PCE3808TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3807CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3807TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3811CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3811TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3814CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3814TR-ND 900 133.20 EEE-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3813CT-ND 2.52 4.15 9.64 35.58 | PCE3813TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1H330P 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3816CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3816TR-ND 900 133.20 EEE-FK1H470XP 
50 47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3815CT-ND 2.52 4.15 9.64 35.58 | PCE3815TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3809CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3809TR-ND 500 115.00 EEE-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE4323CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4323TR-ND 500 139.50 EEE-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3810CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3810TR-ND 500 135.00 EEE-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3812CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3812TR-ND 500 135.00 EEE-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE4324CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4324TR-ND 500 163.50 EEE-FK1H221GP 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3475TR-ND 200 96.60 EEV-FK1H3310. 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3523TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3477TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.0 3.0 Cc 50 PCE3824CT-ND 1.37 2.26 6.24 19.35 | PCE3824TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1J4R7R 
10 0.08 1.5 6.3 D 80 PCE3818CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3818TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1J100P 
22 0.08 1.2 13.9 D8 120 PCE3821CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3821TR-ND 900 139.50 EEE-FK1J220XP 
22 0.08 1.2 13.9 E 120 PCE3820CT-ND 2.64 4.35 10.11 37.32 | PCE3820TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3822CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3822TR-ND 500 121.00 EEE-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3823CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3823TR-ND 500 121.00 EEE-FK1J470P 
63 68 0.08 0.65 42.8 F 250 PCE4307CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE4307TR-ND 500 115.00 EEE-FK1J680UP 
68 0.08 0.65 42.8 G 250 PCE3825CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3825TR-ND 500 141.50 EEE-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3819CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3819TR-ND 500 141.50 EEE-FK1J101P 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3526TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J1510 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J2210 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 K16 1690 PCE3486CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FK1J681M 
3.3 0.08 5.0 3.0 c 25 PCE3830CT-ND 1.37 2.26 5.24 19.35 | PCE3830TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1K3R3R 
47 0.08 3.0 3.8 D 40 PCE3832CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3832TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1K4R7P 
10 0.08 24 8.0 D8 60 PCE3827CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3827TR-ND 900 139.50 EEE-FK1K100XP 
10 0.08 24 8.0 E 60 PCE3826CT-ND 2.64 4.35 10.11 37.32 | PCE3826TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1K100P 
22 0.08 1.3 17.6 F 130 PCE3828CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3828TR-ND 500 121.00 EEE-FK1K220P 
80 33 0.08 1.3 26.4 F 130 PCE3829CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3829TR-ND 500 121.00 EEE-FK1K330P 
47 0.08 0.7 37.6 G 200 PCE3831CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3831TR-ND 500 141.50 EEE-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K1010 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3494TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE3495CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M. 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE3496CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M. 
22 0.07 1.3 22.0 F 130 PCE3845CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3845TR-ND 500 119.50 EEE-FK2A220P 
33 0.07 0.7 33.0 G 200 PCE3846CT-ND 3.93 6.48 15.03 55.50 | PCE3846TR-ND 500 139.00 EEE-FK2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A4700 
400 68 0.07 0.32 68.0 H13, 500 PCE3498CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3498TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A680Q 
100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3504TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A101M. 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A151M. 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A221M. 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE3505CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3505TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A331M. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low Impedance (40% ~ 60% lower than FC) * Small Size (30% ~ 50% smaller than FC) 7 7 
* Long Life: 2000H ~ 5000H @ 105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Size Dimensions — mm 
0.3 Max.=} Reel Packaging for Automatic Placement Code oD L A I Ww P 
x Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, B 4 58 43 18 0.65 40.1 1.0 
S 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of : Z : : “ “ 
8 Ax0.2 rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) c 5 5.8 5.3 2.2 0.65 +0.1 1.5 
A ——=sAtl Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
iS) EB = U | Impedance Working Voltage D8 6.3 77 6.6 26 0.65 +0.1 1.8 
L—| P 120Hz 6.3v | tov | t6v | 25v | 35v | SOV | 63V | 80V | tOOv E 3 62 83 341065001) 22 
-25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
“E | -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
wel. 55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 G 10 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 46 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3377CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3377TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK0J220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3378CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3378TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK0J470UR 
47 0.26 0.70 3.0 Cc 160 PCE3379CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3379TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 Cc 160 PCE3380CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3380TR-ND 1,000 102.00 EEV-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3381TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK0J101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3382TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK0J221P 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3383TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK0J331P 
i 330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3507TR-ND 900 147.60 EEV-FK0J331XP. 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3384TR-ND 500 127.00 EEV-FK0J471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3708CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3708TR-ND 500 139.50 EEV-FK0J471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3385TR-ND 500 127.00 EEV-FK0J102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3706CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3706TR-ND 500 139.50 EEV-FK0J102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3386TR-ND 500 149.00 EEV-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3707CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3707TR-ND 500 163.50 EEV-FK0J152GP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3387TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3388TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 Cc 160 PCE3389CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3389TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3508TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3509TR-ND 900 147.60 EEV-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3390TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1A221P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3391TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A331P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3710CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3710TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3392TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3711CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3711TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A471GP 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3510TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3393TR-ND 500 149.00 EEV-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3709CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3709TR-ND 500 163.50 EEV-FK1A102GP 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3394TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3395TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 Cc 160 PCE3396CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3396TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 Cc 160 PCE3397CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3397TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 7.5 D 240 PCE3398CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3398TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3511TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3399TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C101P 
16 150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3512TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3513TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C221XP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3400TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK10221P 
330 0.16 0.16 52.8 E 600 PCE3401CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3401TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3712CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3712TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C0331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3402TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3713CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3713TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3501TR-ND 500 149.00 EEV-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3714CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3714TR-ND 500 163.50 EEV-FK1C681GP 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3403TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1E100R 
22 0.14 0.70 55 Cc 160 PCE3404CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3404TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 Cc 160 PCE3405CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3405TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3406TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3407TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3514TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3515TR-ND 900 147.60 EEV-FK1E101XP 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3408TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3516TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3409TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3715CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3715TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3410TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3716CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3716TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3411TR-ND 500 149.00 EEV-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3717CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3717TR-ND 500 163.50 EEV-FK1E471GP 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3412TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3413CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3413TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 Cc 160 PCE3414CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3414TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 ete Cc 160 PCE3415CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3415TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3416TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3417TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3517CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3517TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V680XP 
35 100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3518TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3418TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3720CT-ND 3.95 6.50 15.09 55.71 PCE3720TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 EF 600 PCE3519CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3519TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3419TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3721CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3721TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3420TR-ND 500 149.00 EEV-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3722CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3722TR-ND 500 163.50 EEV-FK1V331GP 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3467TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3468CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3468TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3469TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3470TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3520TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 PCE3471TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H330P 
50 47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3521CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3521TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H470XP 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 PCE3472TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3473TR-ND 500 127.00 EEV-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3718CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3718TR-ND 500 139.50 EEV-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3522TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3474TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3719CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3719TR-ND 500 163.50 EEV-FK1H221GP 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digi@Reel” 


Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Taneland|Rael 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(WDC) | (HF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.08 3.00 3.0 C 50 PCE3478CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE3478TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 PCE3479TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3524TR-ND 900 154.80 EEV-FK1J220XP 
63 22 0.08 1.20 13.9 E 120 PCE3480CT-ND 2.92 4.81 11.17 41.25 PCE3480TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3481CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3481TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3482TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3525TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3483TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J101P 
3.3 0.08 5.00 3.0 C 25 PCE3487CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE3487TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.8 D 40 PCE3488CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 PCE3488TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 D8 60 PCE3527CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3527TR-ND 900 154.80 EEV-FK1K100XP 
80 10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 2.92 4.81 11417 41.25 PCE3489TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3490TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K220P 
33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3491TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3492TR-ND 500 156.50 EEV-FK1K470P 
400 22 0.07 1.30 22.0 E 130 PCE3502CT-ND 3.73 6.15 14.28 62.71 PCE3502TR-ND 500 132.00 EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 4.34 7.15 16.61 61.32 PCE3503TR-ND 500 153.50 EEV-FK2A330 


FP Series Aluminum Electrolytic Capacitors, 
Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 


Following Specified Values: 


Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Impedance Rated Working Voltage 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (A) whichever is greater after a 2 minute application of rated 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 
working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -25°C / 20°C 2 2 2 2 2 
: : : -40°C / 20°C 3 3 3 3 3 
0.3 Max-e) p= Soldering: Reflow (I.R or |.R + Heated Air. VPS is not allowed) -55°C / 20°C 4 4 4 3 3 
x 
3 Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow - - 
re) (Size Code) Temperature (Temp. >255°C) | (Temp. >230°C) Frequency Size Dimensions ~ mm 
e A+0.2 Code oD L A 1 W P 
a oes 04 ~ 06.3, 08 x 10.2 . B 4.0 5.8 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
s = ; (8, C, D, D8, F) 260°C 5 seconds 60 seconds 2t C 5.0 5.8 53 2.2 | 0.65201 15 
-—— L—+| D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
P 08 x 6.2, 010 x 10.2 D8 6.3 Td 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
+ i 6.6) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 E 8.0 6.2 8.3 34 | 065201 | 22 
" F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
Wet $ Capacitor must return to room temperature before the second reflow G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 46 
Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 0.85 3.0 B 160 PCE4510CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4510TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP0J220AR 
47 0.26 0.36 3.0 Cc 240 PCE4511CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4511TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP0J470AR 
47 0.26 0.85 3.0 B 160 PCE4512CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4512TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPJ470UAR 
100 0.26 0.26 6.3 D 300 PCE4513CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4513TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP0J101AP 
100 0.26 0.36 6.3 C 240 PCE4514CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67_| PCE4514TR-ND 1,000 118.00 EEE-FPJ101UAR 
63 220 0.26 0.26 13.8 D 300 PCE4515CT-ND 1.88 3.09 7.17 26.49 | PCE4515TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP0J221AP 
° 330 0.26 0.18 20.7 E 500 PCE4516CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4516TR-ND 1,000 217.00 EEE-FP0J331AP 
330 0.26 0.16 20.7 D8 600 PCE4517CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4517TR-ND 900 162.90 EEE-FPJ331XAP 
470 0.26 0.08 29.6 F 850 PCE4518CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4518TR-ND 500 140.50 EEE-FP0J471AP 
1000 0.26 0.08 63.0 F 850 PCE4430CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 _| PCE4430TR-ND. 500 139.50 EEE-FP0J102AP 
1500 0.26 0.06 94.5 G 1190 PCE4431CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4431TR-ND 500 163.50 EEE-FP0J152AP 
1800 0.26 0.08 113.4 G 850 PCE4432CT-ND. 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4432TR-ND. 500 180.00 EEE-FPJ182UAP 
22 0.19 0.85 3.0 B 160 PCE4519CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4519TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP1A220AR 
33 0.19 0.36 3.3 C 240 PCE4520CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4520TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1A330AR 
33 0.19 0.85 3.3 B 160 PCE4521CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4521TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPA330UAR 
150 0.19 0.26 15.0 D 300 PCE4522CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4522TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1A151AP 
220 0.19 0.18 22.0 E 500 PCE4523CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4523TR-ND. 1,000 217.00 EEE-FP1A221AP 
10 220 0.19 0.16 22.0 D8 600 PCE4524CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4524TR-ND 900 162.90 EEE-FPA221XAP 
330 0.19 0.08 33.0 F 850 PCE4525CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4525TR-ND 500 140.50 EEE-FP1A331AP 
470 0.19 0.08 47.0 F 850 PCE4526CT-ND 3.98 6.55 15124 56.16 | PCE4526TR-ND 500 140.50 EEE-FP1A471AP 
680 0.19 0.08 68.0 F 850 PCE4433CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4433TR-ND 500 139.50 EEE-FP1A681AP 
1000 0.19 0.06 100.0 G 1190 PCE4434CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4434TR-ND 500 163.50 EEE-FP1A102AP 
1200 0.19 0.08 120.0 G 850 PCE4435CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4435TR-ND 500 180.00 EEE-FPA122UAP 
10 0.16 0.85 3.0 B 160 PCE4527CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4527TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP1C100AR 
22 0.16 0.36 3.5 Cc 240 PCE4528CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4528TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1C220AR 
22 0.16 0.85 3.5 B 160 PCE4529CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4529TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPC220UAR 
47 0.16 0.26 78 D 300 PCE4530CT-ND 1.88 3.09 TAZ 26.49 | PCE4530TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1C470AP 
47 0.16 0.36 7.5 C 240 PCE4531CT-ND. 1.68 2.76 6.41 23.67 _| PCE4531TR-ND. 1,000 118.00 EEE-FPC470UAR 
68 0.16 0.26 10.8 D 300 PCE4532CT-ND 1.88 3.09 7.17 26.49 | PCE4532TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1C680AP 
100 0.16 0.26 16.0 D 300 PCE4533CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4533TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1C101AP 
16 100 0.16 0.16 16.0 D8 600 PCE4534CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4534TR-ND 900 162.90 EEE-FPC101XAP 
150 0.16 0.16 24.0 D8 600 PCE4535CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4535TR-ND 900 162.90 EEE-FPC151XAP 
220 0.16 0.18 35.2 E 500 PCE4536CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4536TR-ND. 1,000 217.00 EEE-FP1C221AP 
220 0.16 0.16 35.2 D8 600 PCE4537CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4537TR-ND 900 162.90 EEE-FPC221XAP 
330 0.16 0.08 52.8 F 850 PCE4538CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4538TR-ND 500 140.50 EEE-FP1C331AP 
470 0.16 0.08 75.2 F 850 PCE4436CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4436TR-ND 500 139.50 EEE-FP1C471AP 
680 0.16 0.06 108.8 G 1190 PCE4437CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4437TR-ND 500 163.50 EEE-FP1C681AP 
820 0.16 0.08 131.2 G 850 PCE4438CT-ND. 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4438TR-ND. 500 180.00 EEE-FPC821UAP 
10 0.14 0.85 3.0 B 160 PCE4539CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4539TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP1E100AR 
22 0.14 0.36 5.5 Cc 240 PCE4540CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4540TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1E220AR 
33 0.14 0.26 8.2 D 300 PCE4541CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4541TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1E330AP 
33 0.14 0.36 8.2 Cc 240 PCE4542CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67 | PCE4542TR-ND 1,000 118.00 EEE-FPE330UAR 
47 0.14 0.26 11.7 D 300 PCE4543CT-ND 1.88 3.09 7.17 26.49 | PCE4543TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1E470AP. 
25 68 0.14 0.26 17.0 D 300 PCE4544CT-ND 1.88 3.09 tA? 26.49 | PCE4544TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1E680AP 
100 0.14 0.18 25.0 E 500 PCE4545CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4545TR-ND 1,000 217.00 EEE-FP1E101AP 
100 0.14 0.16 25.0 D8 600 PCE4546CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4546TR-ND 900 162.90 EEE-FPE101XAP 
150 0.14 0.08 37.5 F 850 PCE4547CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4547TR-ND 500 140.50 EEE-FP1E151AP 
220 0.14 0.08 55.0 F 850 PCE4548CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 _| PCE4548TR-ND 500 140.50 EEE-FP1E221AP. 
470 0.14 0.06 117.5 G 1190 PCE4440CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4440TR-ND 500 163.50 EEE-FP1E471AP 
560 0.14 0.08 140.0 G 850 PCE4441CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4441TR-ND 500 180.00 EEE-FPE561UAP 
10 0.12 0.85 3.5 B 160 PCE4549CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4549TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPV100UAR 
22 0.12 0.36 77 C 240 PCE4550CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4550TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1V220AR 
33 0.12 0.26 11.5 D 300 PCE4551CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4551TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1V330AP 
47 0.12 0.26 16.4 D 300 PCE4552CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4552TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1V470AP 
68 0.12 0.16 16.4 D8 600 PCE4553CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4553TR-ND 900 195.30 EEE-FPV680XAP 
35 100 0.12 0.16 35.0 D8 600 PCE4554CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4554TR-ND 900 195.30 EEE-FPV101XAP 
100 0.12 0.08 35.0 F 850 PCE4442CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4442TR-ND 500 139.50 EEE-FP1V101AP 
150 0.12 0.08 §2.5 F 850 PCE4443CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4443TR-ND 500 139.50 EEE-FP1V151AP 
220 0.12 0.08 77.0 EF 850 PCE4444CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4444TR-ND 500 139.50 EEE-FP1V221AP 
330 0.12 0.06 115.5 G 1190 PCE4445CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4445TR-ND 500 163.50 EEE-FP1V331AP 
390 0.12 0.08 136.5 G 850 PCE4446CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4446TR-ND 500 180.00 EEE-FPV391UAP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1614 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic EB Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Long Life: 3000-5000H @ 105°C *High Voltage * High CV Volumetric 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size Dimensions —- mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C » Capacitance Code D L A I WwW P 
Ta a ti ar sates ne F000 bal eee [aie |-s0_ | se [ane [en [aoane]._ae 
: 0.3 Max.=; At+0.2 Impedance ratio (120Hz) G17 10 16.5 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
& = U_ Soldering: * Reflow: 230°C for 5 seconds H16 12.5 16.5 13.5 47 |0.90+0.3] 4.4 
9 - Following specified values: S16 16 165 17.0 55 12403 67 
a Impedance Working Voltage J21 16 21.5 17.0 5.5 1.2 +0.3 6.7 
Q QD 4 120Hz 160V 200V 250V 350V 400v | 450V Ki6 18 16.5 19.0 65 |12203| 67 
—" Werte “25°C /+20°C 2 2 3 5 6 8 K21 18 215 | 19.0 65 | 12203] 67 
Rated | Nom. tand< Max. Leakage ; Max. Ripple Cur. ve Cut Tape = Tape and Reel ; 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 ‘| Part No. ty. Pricing Part No. 
EB Long Life, High Ripple Serie: 
10 0.15 106.0 G13 70 PCE3421CT-ND 1.13 93 87 | PCE3421TR-ND 250 99.50 EEV-EB2C1000 
33 0.15 326.8 H16 470 PCE3422CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3422TR-ND 150 98.10 EEV-EB2C330SQ 
460 47 0.15 461.2 J16 600 PCE3579CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3579TR-ND 125 102.25 EEV-EB2C470SM 
68 0.15 662.8 J21 750 PCE3580CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3580TR-ND 75 72.38 EEV-EB2C680M 
68 0.15 662.8 K16 750 PCE3581CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3581TR-ND 125 120.63 EEV-EB2C680SM 
100 0.15 970.0 K21 1060 PCE3578CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3578TR-ND 75 86.18 EEV-EB2C101M 
22 0.15 274.0 H16 470 PCE3427CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3427TR-ND 150 98.10 EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 406.0 J16 600 PCE3583CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3583TR-ND 125 102.25 EEV-EB2D330SM 
200 47 0.15 574.0 K16 600 PCE3584CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3584TR-ND 125 120.63 EEV-EB2D470SM 
68 0.15 826.0 J21 750 PCE3585CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3585TR-ND 75 72.38 EEV-EB2D680M 
100 0.15 1210.0 K21 1060 PCE3582CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3582TR-ND 75 86.18 EEV-EB2D101M 
10 0.15 160.0 G17 88 PCE3432CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3432TR-ND 200 91.40 EEV-EB2E1000 
22 0.15 340.0 J16 560 PCE3586CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3586TR-ND 125 102.25 EEV-EB2E220SM 
250 33 0.15 505.0 K16 560 PCE3587CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3587TR-ND 125 120.63 EEV-EB2E330SM 
47 0.15 715.0 J21 710 PCE3588CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3588TR-ND 75 72.38 EEV-EB2E470M 
68 0.15 1030.0 Kat 990 PCE3589CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3589TR-ND 75 86.18 EEV-EB2E680M 
10 0.20 220.0 J16 270 PCE3593CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3593TR-ND 125 102.25 EEV-EB2V100SM 
350 22 0.20 472.0 K16 350 PCE3594CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3594TR-ND 125 120.63 EEV-EB2V220SM 
33 0.20 703.0 J21 480 PCE3595CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3595TR-ND 75 72.38 EEV-EB2V330M 
47 0.20 997.0 K21 670 PCE3596CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3596TR-ND 75 86.18 EEV-EB2V470M 
3.3 0.24 89.2 G13 40 PCE3441CT-ND 1.13 93 .87 | PCE3441TR-ND 250 99.50 EEV-EB2G3R3Q 
47 0.24 122.8 G17 50 PCE3442CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3442TR-ND 200 91.40 EEV-EB2G4R70 
400 10 0.24 250.0 J16 250 PCE3590CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3590TR-ND 125 102.25 EEV-EB2G100SM 
22 0.24 538.0 J21 410 PCE3591CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3591TR-ND 75 72.38 EEV-EB2G220M 
33 0.24 802.0 K21 600 PCE3592CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3592TR-ND 75 86.18 EEV-EB2G330M 
2.2 0.24 69.4 G13 29 PCE3446CT-ND 1.13 93 .87 | PCE3446TR-ND 250 99.50 EEV-EB2W2R2Q 
3.3 0.24 99.1 G17 4 PCE3447CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3447TR-ND 200 88.20 EEV-EB2W3R30 
450 47 0.24 136.9 H16 49 PCE3448CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3448TR-ND 150 98.10 EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 280.0 K16 310 PCE3597CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3597TR-ND 125 120.63 EEV-EB2W100SM 
22 0.24 604.0 K21 560 PCE3598CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3598TR-ND 75 86.18 EEV-EB2W220M 


Panasonic TA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * High Temperature: 125°C * Automotive Applications * Life Time: 1000H @ 125°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Dimensions — mm 
Automatic Placement Size 
Code D L A I Ww P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever 
is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) E 8.0 | 62/383 | 3.4 | 0.65+0.1| 2.2 
. 0.3 Max. A+0.2 Following specified values: 
8 _ | | Impedance Working Voltage FE 8.0 | 10.2] 83 | 3.4 | 0.90+0.2|3.1 
Ba | IP 120Hz 10V 16V 25V 35V 50V 
4 
a 1 -25°C/+20°C 8 8 4 3 3 G 10.0 | 10.2| 10.3) 3.5 | 0.90 40.2) 4.6 
8 L A i J) -40°C/+20°C 14 12 10 8 8 
Rated Nom. tani< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape T 1d Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key ape ranaines Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TA Automotive Series: -40°C ~ 125°C (1000 Hour Life) 
100 0.32 10.0 E 62 PCE3143CT-ND 86 ral 66 61 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1A101P 
10 220 0.32 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3144TR-ND 500 195.00 EEV-TA1A221P 
330 0.32 33.0 G 118 PCE3145CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3145TR-ND 500 229.50 EEV-TA1A331P 
16 100 0.24 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3146TR-ND 500 195.00 EEV-TA1C101P 
220 0.24 35.2 G 113 PCE3147CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3147TR-ND 500 229.50 EEV-TA1C221P 
25 47 0.21 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 86 wal 66 61 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1E470P 
100 0.21 25.0 F 84 PCE3149CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3149TR-ND 500 195.00 EEV-TA1E101P 
33 0.18 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 86 ral 66 61 PCE3150TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1V330P 
35 47 0.18 16.5 F 79 PCE3151CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3151TR-ND 500 195.00 EEV-TA1V470P 
100 0.18 3.5 G 101 PCE3152CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3152TR-ND 500 229.50 EEV-TA1V101P 
10 0.18 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 86 wal 66 61 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H100P 
50 22 0.18 11.0 E 50 PCE3154CT-ND 86 77 66 61 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H220P 
33 0.18 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3155TR-ND 500 195.00 EEV-TA1H330P 
47 0.18 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3156TR-ND 500 229.50 EEV-TA1H470P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1615 


Panasonic TG Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Digi 


Features: Life Time: 1000-2000H @ 125°C +Automotive Applications »* Surface Mount Type » Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Dimensions — mm 
Temperature) Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or Size 
3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Code D L A | Ww P 
* Soldering Reflow: 8-10mm case, 235°C for 5 seconds; 12.5-18mm case, 230°C for 5 seconds E 8.0 6.2 8.3 | 3.4 |0.65 +0.1] 2.2 
0.3 Max-— A+0.2 
Following specified values: x Ir =O 4 F 8.0 10.2 | 8.3 | 3.4 |0.90 +0.2| 3.1 
Working Voltage 2 = U ! G 10.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 0.90 +0.2| 4.6 
Impedance 2 
T20H2 tov | tev | 25v | 35v | Sov | 63V | 80V | 100v ¢ | P ENS led = ESB 8L 18:9 24-7 (0180803 4 
725°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 8 a I J16 16.0 | 16.5 | 17.0 | 5.5 |1.20 +0.3] 6.7 
-40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 3 3 be. |, ——>] wel K16 18.0 | 16.5 | 19.0 | 6.7 1.20 +0.3) 6.7 
Rated | Nom. tani< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values | (100kHz) Current Size | 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) | (20°C) (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Series: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1.0 10.0 E 100 PCE4034CT-ND 67 55 51 AT PCE4034TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1A101P 
220 0.30 1.0 22.0 E 100 PCE4038CT-ND 69 57 53 49 PCE4038TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1A221UP 
220 0.30 05 22.0 E 197 PCE4037CT-ND 84 69 64 59 PCE4037TR-ND 500 147.50 EEE-TG1A221P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE4041CT-ND 86 val 66 61 PCE4041TR-ND 500 151.50 EEE-TG1A331UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE4040CT-ND 1.00 83 ant TA PCE4040TR-ND 500 176.50 EEE-TG1A331P 
10 470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE4044CT-ND 1.03 85 19 13 PCE4044TR-ND 500 180.50 EEE-TG1A471UP 
1000 0.30 0.12 100.0 H13 800 PCE3608CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3608TR-ND 200 125.80 EEV-TG1A102Q 
1500 0.30 0.12 150.0 H13 800 PCE3609CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3609TR-ND 200 133.60 EEV-TG1A152UQ 
2200 0.32 0.08 220.0 J16 1100 PCE3612CT-ND 3.02 2.49 2.31 — | PCE3612TR-ND 125 133.00 EEV-TG1A222M 
3300 0.34 0.075 330.0 K16 1300 PCE3615CT-ND 3.58 2.95 2.74 —__|_PCE3615TR-ND 125 157.75 EEV-TG1A332M 
3300 0.34 0.08 330.0 J16 17100 PCE3616CT-ND 3.07 2.53 2.35 — | PCE3616TR-ND 125 135.25 EEV-TG1A332UM 
4700 0.36 0.075 470.0 K16 1300 PCE3618CT-ND 3.58 2.95 2.74 —__| PCE3618TR-ND 125 157.75 EEV-TG1A472M 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE4046CT-ND 84 69 64 59 PCE4046TR-ND 500 147.50 EEE-TG1C101P 
220 0.23 05 35.2 F 197 PCE4050CT-ND 86 Ya 66 61 PCE4050TR-ND 500 151.50 EEE-TG1C221UP 
220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE4049CT-ND 1.00 83 a7 1 PCE4049TR-ND 500 176.50 EEE-TG1C0221P 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE4054CT-ND 1.03 85 79 73 PCE4054TR-ND 500 180.50 EEE-TG1C0331UP 
330 0.23 0.12 52.8 H13 800 PCE3626CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3626TR-ND 200 125.80 EEV-TG1C331Q 
16 470 0.23 0.12 75.2 H13 800 PCE3629CT-ND 1.85 1.52 142° 1.31 PCE3629TR-ND 200 130.20 EEV-TG1C4710 
680 0.23 0.12 108.8 H13 800 PCE3630CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3630TR-ND 200 125.80 EEV-TG1C681Q 
1000 0.23 0.08 160.0 J16 1100 PCE3620CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3620TR-ND 125 128.63 EEV-TG1C102M 
1000 0.23 0.12 160.0 H13 800 PCE3621CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3621TR-ND 200 133.60 EEV-TG1C102UQ 
2200 0.25 0.075 352.0 K16 1300 PCE3624CT-ND 3.48 2.87 2.66 —_| PCE3624TR-ND 125 153.38 EEV-TG1C222M 
2200 0.25 0.08 352.0 J16 17100 PCE3625CT-ND 297 2.45 2.27 — | PCE3625TR-ND 125 130.88 EEV-TG1C222UM 
3300 0.27 0.075 528.0 K16 1300 PCE3628CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3628TR-ND 125 153.38 EEV-TG1C332M 
47 0.18 1.0 11.75 E 100 PCE4067CT-ND 67 55 51 AT PCE4067TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1E470P 
100 0.18 1.0 25.0 E 100 PCE4059CT-ND 69 57 53 49 PCE4059TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1E101UP 
100 0.18 05 25.0 F 197 PCE4058CT-ND 84 69 64 59 PCE4058TR-ND 500 147.50 EEE-TG1E101P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE4063CT-ND 86 77 66 61 PCE4063TR-ND 500 151.50 EEE-TG1E221UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE4062CT-ND 1.00 83 a7 1 PCE4062TR-ND 500 176.50 EEE-TG1E221P 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE4066CT-ND 111 1 85 18 PCE4066TR-ND 500 195.00 EEE-TG1E331UP 
25 330 0.18 0.12 82.5 H13 800 PCE3638CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3638TR-ND 200 125.80 EEV-TG1E331Q 
470 0.18 0.12 117.5 H13 800 PCE3641CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3641TR-ND 200 125.80 EEV-TG1E4710 
680 0.18 0.08 170.0 J16 1100 PCE3642CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3642TR-ND 125 128.63 EEV-TG1E681M 
680 0.18 0.12 170.0 H13 800 PCE3643CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3643TR-ND. 200 129.00 EEV-TG1E681UQ 
1000 0.18 0.075 250.0 KT6 1300 PCE3633CT-ND 348 2.87 2.66 — | PCE3633TR-ND 125 153.38 EEV-TGTET02M 
1000 0.18 0.08 250.0 J16 1100 PCE3634CT-ND 297 2.45 2.27 — | PCE3634TR-ND 125 130.88 EEV-TG1E102UM 
2200 0.20 0.075 550.0 K16 1300 PCE3637CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3637TR-ND 125 153.38 EEV-TG1E222M 
33 0.16 1.0 11.55 E 100 PCE4113CT-ND 67 55 51 AT PCE4113TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1V330P 
47 0.16 1.0 16.45 E 100 PCE4116CT-ND 69 57 53 AQ PCE4116TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1V470UP 
47 0.16 05 16.45 F 197 PCE4115CT-ND 84 69 64 59 PCE4115TR-ND 500 147.50 EEE-TG1V470P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE4110CT-ND 86 7G 66 61 PCE4110TR-ND 500 151.50 EEE-TG1V101UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE4109CT-ND 1.00 83 a7 1 PCE4109TR-ND 500 176.50 EEE-TG1V101P 
35 220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE4112CT-ND 1.03 85 19 13 PCE4112TR-ND 500 180.50 EEE-TG1V221UP 
330 0.16 0.12 115.5 H13 800 PCE3687CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3687TR-ND 1,000 564.00 EEV-TG1V331Q 
470 0.16 0.08 164.5 J16 1100 PCE3690CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3690TR-ND 125 128.63 EEV-TG1V471M 
470 0.16 0.12 164.5 H13 800 PCE3691CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3691TR-ND 200 129.00 EEV-TG1V471UQ 
680 0.16 0.075 238.0 K16 1300 PCE3692CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3692TR-ND 125 153.38 EEV-TG1V681M 
680 0.16 0.08 238.0 J16 17100 PCE3693CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3693TR-ND 125 130.88 EEV-TG1V681UM 
1000 0.16 0.075 350.0 K16 1300 PCE3684CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3684TR-ND 125 153.38 EEV-TG1V102M 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE4071CT-ND 67 55 51 AT PCE4071TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE4074CT-ND 67 55 51 AT PCE4074TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1H220P 
33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE4077CT-ND 69 57 53 AQ PCE4077TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1H330UP 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE4076CT-ND 84 69 64 59 PCE4076TR-ND 500 147.50 EEE-TG1H330P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE4080CT-ND 86 Wal 66 61 PCE4080TR-ND 500 151.50 EEE-TG1H470UP 
47 0.14 05 23.5 G 221 PCE4079CT-ND 1.00 83 a7 74 PCE4079TR-ND 500 176.50 EEE-TG1H470P 
50 100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE4072CT-ND 1.03 85 79 13 PCE4072TR-ND 500 180.50 EEE-TG1H101UP 
220 0.14 0.23 110.0 H13 600 PCE3648CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3648TR-ND 200 125.80 EEV-TG1H221Q 
330 0.14 0.23 165.0 H13 600 PCE3651CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3651TR-ND 200 130.20 EEV-TG1H331Q 
470 0.14 0.15 235.0 J16 900 PCE3654CT-ND 2.92 2.41 2.23 —__|_PCE3654TR-ND 125 128.63 EEV-TG1H471M 
680 0.14 0.14 340.0 K16 950 PCE3655CT-ND 348 2.87 2.66 —~ | PCE3655TR-ND 125 153.38 EEV-TGTH681M 
680 0.14 0.15 340.0 J16 900 PCE3656CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3656TR-ND 125 130.88 EEV-TG1H681UM 
1000 0.14 0.14 500.0 K16 950 PCE3646CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3646TR-ND 125 153.38 EEV-TG1H102M 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE4084CT-ND 67 55 51 AT PCE4084TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1J100P 
22 0.12 1.0 13.86 F 100 PCE4087CT-ND 84 69 64 59 PCE4087TR-ND 500 147.50 EEE-TG1J220P 
33 0.12 1.0 20.79 F 100 PCE4090CT-ND 86 77 66 61 PCE4090TR-ND 500 151.50 EEE-TG1J330UP 
33 0.12 08 20.79 G 150 PCE4089CT-ND 1.00 83 a7 ZA PCE4089TR-ND 500 176.50 EEE-TG1J330P 
47 0.12 1.0 29.61 F 100 PCE4093CT-ND 86 Wil 66 61 PCE4093TR-ND 500 151.50 EEE-TG1J470UP. 
63 47 0.12 08 29.61 G 150 PCE4092CT-ND 1.00 83 Le a7 PCE4092TR-ND 500 176.50 EEE-TG1J470P 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE4086CT-ND 1.03 85 79 13 PCE4086TR-ND 500 180.50 EEE-TG1J101UP 
100 0.12 0.26 63.0 H13 350 PCE3658CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3658TR-ND 200 130.20 EEV-TG1J1010 
220 0.12 0.26 138.6 H13 350 PCE3661CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3661TR-ND 200 125.80 EEV-TG1J2210 
330 0.12 0.18 207.9 J16 500 PCE3664CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3664TR-ND 125 128.63 EEV-TG1J331M 
470 0.12 0.18 296.1 J16 500 PCE3667CT-ND 292 241 2.23 —__|_PCE3667TR-ND 125 128.63 EEV-TG1J471M 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE4095CT-ND 84 69 64 59 PCE4095TR-ND 500 147.50 EEE-TG1K100P 
22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE4099CT-ND 86 4 66 61 PCE4099TR-ND 500 151.50 EEE-TG1K220UP 
22 0.12 1.0 17.6 G 90 PCE4098CT-ND 1.00 83 at 71 PCE4098TR-ND 500 176.50 EEE-TG1K220P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE4103CT-ND 86 wal 66 61 PCE4103TR-ND 500 151.50 EEE-TG1K330UP 
33 0.12 1.0 26.4 G 90 PCE4102CT-ND 1.00 83 a7 Al PCE4102TR-ND 500 176.50 EEE-TG1K330P 
47 0.12 1.0 37.6 G 90 PCE4107CT-ND 1.03 85 19 13 PCE4107TR-ND 500 180.50 EEE-TG1K470UP 
80 47 0.12 0.42 37.6 H13 250 PCE3679CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3679TR-ND 200 125.80 EEV-TG1K470Q 
100 0.12 0.3 80.0 J16 350 PCE3669CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3669TR-ND 125 128.63 EEV-TG1K101M 
100 0.12 0.42 80.0 H13 250 PCE3670CT-ND 1.90 1.56 1.45 = 1.34 PCE3670TR-ND 200 129.00 EEV-TG1K101UQ 
220 0.12 0.28 176.0 K16 400 PCE3673CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3673TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K221M 
220 0.12 0.3 176.0 J16 350 PCE3674CT-ND 297 2.45 2.27 —~ | PCE3674TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K221UM 
330 0.12 0.28 264.0 K16 400 PCE3677CT-ND 3.48 2.87 2.66 — | PCE3677TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K331M 
330 0.12 0.3 264.0 J16 350 PCE3678CT-ND 297 2.45 2.27 — | PCE3678TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K331UM 
470 0.12 0.28 376.0 K16 400 PCE3681CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3681TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K471M 
10 04 1.3 10.0 F 70 PCE4121CT-ND 84 69 64 59 PCE4121TR-ND 500 147.50 EEE-TG2A100P 
22 0.1 1.3 22.0 F 70 PCE4124CT-ND 86 77 66 61 PCE4124TR-ND 500 151.50 EEE-TG2A220UP 
22 04 1.0 22.0 G 90 PCE4123CT-ND 1.00 83 a7 71 PCE4123TR-ND 500 176.50 EEE-TG2A220P 
400 33 0.1 1.0 33.0 G 90 PCE4126CT-ND 1.00 83 His 71 PCE4126TR-ND 500 176.50 EEE-TG2A330P 
47 0.10 0.42 47.0 H13 250 PCE3701CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3701TR-ND 200 125.80 EEV-TG2A470Q 
100 0.10 0.3 100.0 J16 350 PCE3695CT-ND 2.92 2.41 2.23 — | PCE3695TR-ND 125 128.63 EEV-TG2A101M 
220 0.10 0.28 220.0 K16 400 PCE3698CT-ND 3.48 = 2.87 2.66 — | PCE3698TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A221M 
330 0.10 0.28 330.0 K16 400 PCE3700CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3700TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A331M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1616 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic TG Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type DigiReel° 


Features: ¢ Life Time: 1000-2000H @ 125°C * Automotive Applications * Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y1A) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


“ 0.3 Max.~ - tc! A+0.2 Following specified values: Sie Dimensions Simin 
$ | | Impedance Working Voltage Code | p | ct] alitti|w ip 
g P 120Hz 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V E 8.0 6.2 | 8.3 | 3.4 0.65 +0.1/2.2 
a | -25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 F 8.0 10.2 | 8.3 | 3.4 |0.90 +0.2}3.1 
Q | Pc/20" ; ; f 4 |0. .2/3. 
~40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 | 3 | 3 G 10.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 |0.90 +0.2)4.6 
Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. Spec. Values | (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (HF) | (120Hz, 20°C) | (20°C) 0 (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TG SERIES: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 HOUR LIFE) 
100 0.30 1 10.0 E 100 PCE3607CT-ND 74 61 57 52 | PCE3607TR-ND 1,000 | 260.00 | EEV-TG1A101P 
220 0.30 1 22.0 F 197 PCE3610CT-ND 93 76 ral 66 PCE3610TR-ND 1,000 304.00 EEV-TG1A221P 
10 220 0.30 0.5 22.0 E 100 PCE3611CT-ND 76 63 59 54 PCE3611TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1A221UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE3613CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3613TR-ND 500 195.00 EEV-TG1A331P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE3614CT-ND 95 719 73 67 PCE3614TR-ND 500 167.50 EEV-TG1A331UP 
470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE3617CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3617TR-ND 500 199.50 EEV-TG1A471UP 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE3619CT-ND 93 76 a 66 PCE3619TR-ND 500 163.00 EEV-TG1C101P 
16 220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE3622CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3622TR-ND 500 195.00 EEV-TG1C221P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE3623CT-ND 95 719 73 67 PCE3623TR-ND 500 167.50 EEV-TG1C221UP 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE3627CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3627TR-ND 500 199.50 EEV-TG10331UP 
47 0.18 1 11.75 E 100 PCE3640CT-ND 714 61 57 52 PCE3640TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1E470P 
100 0.18 0.5 25.0 F 197 PCE3631CT-ND 93 76 YA 66 PCE3631TR-ND 500 163.00 EEV-TG1E101P 
95 100 0.18 1 25.0 E 100 PCE3632CT-ND 716 63 59 54 PCE3632TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1E101UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE3635CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3635TR-ND 500 195.00 EEV-TG1E221P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE3636CT-ND 95 719 73 67 PCE3636TR-ND 500 167.50 EEV-TG1E221UP 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE3639CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3639TR-ND 500 199.50 EEV-TG1E331UP 
33 0.16 1 11.55 E 100 PCE3686CT-ND 14 61 57 52 PCE3686TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1V330P 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE3688CT-ND 93 76 val 66 PCE3688TR-ND 500 163.00 EEV-TG1V470P 
35 47 0.16 1 16.45 E 100 PCE3689CT-ND 16 63 59 54 PCE3689TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1V470UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE3682CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3682TR-ND 500 195.00 EEV-TG1V101P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE3683CT-ND 95 719 13 67 PCE3683TR-ND 500 167.50 EEV-TG1V101UP 
220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE3685CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3685TR-ND 500 199.50 EEV-TG1V221UP 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE3644CT-ND 714 61 57 52 PCE3644TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE3647CT-ND 714 61 57 52 PCE3647TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H220P 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE3649CT-ND 93 76 a 66 PCE3649TR-ND 500 163.00 EEV-TG1H330P 
50 33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE3650CT-ND 76 63 59 54 PCE3650TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1H330UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE3652CT-ND 1.11 91 85 18 PCE3652TR-ND 500 195.00 EEV-TG1H470P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE3653CT-ND 95 719 73 67 PCE3653TR-ND 500 167.50 EEV-TG1H470UP 
100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE3645CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3645TR-ND 500 199.50 EEV-TG1H101UP 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE3657CT-ND 714 61 57 52 PCE3657TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1J100P 
22 0.12 1 13.86 F 100 PCE3660CT-ND 93 76 ral 66 PCE3660TR-ND 500 163.00 EEV-TG1J220P 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE3662CT-ND Ld 91 85 78 PCE3662TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J330P 
63 33 0.12 1 20.79 F 100 PCE3663CT-ND 95 719 73 67 PCE3663TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J330UP 
47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE3665CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3665TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J470P 
47 0.12 1 29.61 F 100 PCE3666CT-ND 95 719 73 67 PCE3666TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J470UP 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE3659CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3659TR-ND 500 199.50 EEV-TG1J101UP 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE3668CT-ND 93 76 a 66 PCE3668TR-ND 500 163.00 EEV-TG1K100P 
22 0.12 1 17.6 G 90 PCE3671CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3671TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K220P 
80 22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE3672CT-ND 95 719 73 67 PCE3672TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K220UP 
33 0.12 1 26.4 G 90 PCE3675CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3675TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K330P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE3676CT-ND 95 719 13 67 PCE3676TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K330UP 
47 0.12 1 37.6 G 90 PCE3680CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3680TR-ND 500 199.50 EEV-TG1K470UP 
10 0.10 1.3 10.0 F 70 PCE3694CT-ND 93 76 7 66 PCE3694TR-ND 500 163.00 EEV-TG2A100P 
400 22 0.10 1 22.0 G 90 PCE3696CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3696TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A220P 
22 0.10 1.3 22.0 F 70 PCE3697CT-ND 95 719 13 67 PCE3697TR-ND 500 167.50 EEV-TG2A220UP 
33 0.10 1 33.0 G 90 PCE3699CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3699TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A330P 


Panasonic TK Series aAtuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type DigiReel” 


Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 125°C Following specified values: 


+ Rated Voltage: 10, 16, 25, 35 * Surge Voltage: 13, 20, 32, 44 linpedance Working Voltage Rated Voltage Mark 

* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 120Hz 10 16 25 35 Cc 16V 

Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 2 2 E 25V 

Z(-40°C)/Z(20°C) 4 3 3 3 Vv 35V 

0.3 Max. -|[— | At0.2—+| K 
a { f = ri Capacitance (\1F) Size Dimensions 
Negative Polarity 
ap Ht B P Marking (- Series Code D L A,B H I w P K 
4 9) WV. Code 
t | | v Lot No. F 8.0 | 10.2 8.3 | 10.0Max. | 34 | 0.9020.2 | 3.1 | 0.70 +0.2 
lH L+0.3 —| >|-w G 10.0 10.2 10.3 12.0 Max. 3.5 0.90 +0.2 | 4.6 | 0.70 +0.2 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR Max. Cut Tape Tape and Reel 
WAV. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(voc) | (uF) | (120Hz, 20°C) (WA) Code (mArms) 20°C = -40°C_‘| Part No. 5 10 25 100 | PartNo. 500 Part No. 
TK Series: -40°C ~ 125°C Low ESR (3000 Hour Life) 

220 0.30 22.0 F 197 0.30 5.0 | PCE3723CT-ND 1.05 87 81 75 | PCE3723TR-ND 185.50 EEE-TK1A221P 

to | 330 0.30 33.0 F 197 0.30 5.0 | PCE3724CT-ND 4.05 87 81 75 | PCE3724TR-ND 185.50 EEE-TK1A331UP 
330 0.30 33.0 G 270 0.20 3.0 | PCE3725CT-ND 4.27 1.04 97 90 | PCE3725TR-ND 222.50 EEE-TK1A331P 

470 0.30 47.0 G 270 0.20 3.0 | PCE3726CT-ND 1.27 1.04 97 90 | PCE3726TR-ND 222.50 EEE-TK1A471UP 
100 0.23 16.0 P 197 0.30 5.0 PCE3727CT-ND 105 87 81 75 PCE3727TR-ND 185.50 EEE-TK1C101P 

16 220 0.23 35.2 F 197 0.30 5.0 PCE3728CT-ND 105 87 81 75 PCE3728TR-ND 185.50 EEE-TK10221UP 
220 0.23 35.2 G 270 0.20 3.0 PCE3729CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3729TR-ND 222.50 EEE-TK10221P 

330 0.23 52.8 G 270 0.20 3.0 PCE3730CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3730TR-ND 222.50 EEE-TK10331UP 
100 0.18 25.0 F 197 0.30 5.0 PCE3731CT-ND 105 87 81 75 PCE3731TR-ND 185.50 EEE-TK1E101P 

25 220 0.18 55.0 F 197 0.30 5.0 PCE3732CT-ND 105 87 81 75 PCE3732TR-ND 185.50 EEE-TK1E221UP 
220 0.18 55.0 G 270 0.20 3.0 PCE3733CT-ND 1.27 1.04 97 90 PCE3733TR-ND 222.50 EEE-TK1E221P 

330 0.18 82.5 G 270 0.20 3.0 PCE3734CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3734TR-ND 222.50 EEE-TK1E331UP 
47 0.16 16.4 F 197 0.30 5.0 PCE3735CT-ND 105 87 81 75 PCE3735TR-ND 185.50 EEE-TK1V470P 

35 100 0.16 35.0 EF 197 0.30 5.0 PCE3736CT-ND 105 87 81 75 PCE3736TR-ND 185.50 EEE-TK1V101UP 
100 0.16 35.0 G 270 0.20 3.0 PCE3737CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3737TR-ND 222.50 EEE-TK1V101P 

220 0.16 77.0 G 270 0.20 3.0 PCE3738CT-ND 1.27 1.04 97.90 PCE3738TR-ND 222.50 EEE-TK1V221UP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1617 


mo 
ot 
Panasonic SP-Cap + awe 
1.9+0.2 A Polarity Bar 
H . =i A (Positive) 
CX Series Specialty Polymer a ae rt TRV Cone 
Aluminum Electrolytic Capacitors, E a | ee. C_ [Capacitance 
a le | 
Surface Mount Type Dig Reel 7.340.2 4,320.2 D | Lot No. 
Continuing the tradition of providing ultra low [Rated Nom. Leakage ESRO [Ripple Current Cut Tape Tape & Reel 
ESR solutions, in the Panasonic SP-Cap | wy. | surge| Cap. | tand |Current Max. 100kHz/20°C | (100KHz/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
family, Panasonic has developed the CX (ype) | (ypc)| (uF) | Max.| (WA) Max. | 20°C ~ 105°C) | Part No. i 10 100 500 | PartNo. 3,500 | Part No. 
Series. The CX series has a higher CV 
packing density which allows for better price 25 | 220/006] 44.0 0.015 2.7Arms | PCE4274CT-ND 1.22 1.05 .79 65 | PCE4274TR-ND 523.00/M | EEF-CXOD221R 
performance. It also has a very good noise 2 2.5 | 330 | 0.06 66.0 0.015 2.7Arms PCE4275CT-ND 1.35 1.16 87.72 | PCE4275TR-ND 577.00/M | EEF-CX0D331R 
absorption properties, and is an excellent 2.5 | 390 | 0.06 78.0 0.015 2.7Arms PCE4812CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4812TR-ND 693.00/M | EEF-CX0D391R 
choice for input and output capacitor for 2.5 | 470 | 0.06 94.0 0.015 2.7Arms PCE4813CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4813TR-ND 693.00/M | EEF-CX0D471R 
ee eae 31 | 220 [0.06]; 55.0 0.015 | 27Armms | PCE4276CT-ND 135 116 87 72 PCE4276TR-ND 577.00/M | EEF-CXOE221R 
P ° 25 3.1 | 330 | 0.06 82.5 0.015 2.7Arms PCE4814CT-ND 1.54 145 1.26 .97 | PCE4814TR-ND 577.00/M | EEF-CX0E331R 
Specifications: 3.1 | 390 | 0.06 97.5 0.015 2.7Arms PCE4815CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4815TR-ND 693.00/M | EEF-CX0E391R 
* Category Temperature Range: -40°C ~ | , 5 | 150 |0.06] 600 0.015 2.7Arms | PCE4277CT-ND 4.22 1.05 79 65 | PCE4277TR-ND 523.00/M | EEF-CXOG151R 
105°C * Rated Voltage: 2V ~ 6.3V »* Cap- 5 | 220 | 0.06 88.0 0.015 2.7Arms PCE4816CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4816TR-ND 693.00/M | EEF-CX0G221R 
aoltances: 1OQHE: = #7 0pb kl eObles20°2) ea | & | 100/006] 63.0 0.015 2.7Arms | PCE4278CT-ND 135 116 87  .72| PCE4278TR-ND 577.00/M | EEF-CXOJ101R 
oy Tolerance: +20% (120H2, | ©3 | g | 499 |0.06| 75.6 0.015 2.7Arms | PCE4817CT-ND 185 1.74 1.51 1.16 | PCE4817TR-ND 693.00/M | EEF-CXOJ121R 
mo 
Panasonic SP.-Cap Reel” 
Speciaity Polymer Capacitor 
i i Impedance | Ripple Current Cut Tape Tape & Reel¢ 
CD Series Specialty Polymer Cap. | (100kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, W.V. | (uF) | 20°C) 20°C ~105°C) Part No. 1 10 100 3,500 Part No. 
100 | 0.0180 2.5Arms PCE3271CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOD101R 
Surface Mount Type 120 | 0.0180 2.5Arms PCE2107CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOD121R 
Featuras: 59 | 190] aoten 2.5Arms PCE3561CT-ND 145 1.37 149 | 545.00/M | EEF-CDOD151R 
* Low profile type (1.8mm Height) of D size * Low impedance at high frequency : on aaiee ee Baer ie Hs ies a Seda 
(10kHz ~ 10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to an applying 0180 SAMS & ‘ a7 . 545, : 
speciality polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent characteristics 220 0.0180 2.5Arms PCE4454CT-ND 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOD221ER 
* Surface mount (reflow soldering method available) * Very stable capacitance, 82 0.0180 2.5Arms PCE3272CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOE820R 
impedance and ESR against temperature * Excellent endurance characteristics 100 0.0180 2.5Arms, PCE2108CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOE101R 
due to adoption of solid electrolyte 2.5 | 120 0.0180 2.5Arms PCE3562CT-ND 1.45 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOE121R 
150 | 0.0180 2.5Arms PCE4448CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOE151R 
Specifications: 150 | 0.0180 2.5Arms PCE4455CT-ND: 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOE151ER 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C» Capacitance Tolerance: 56 | 0.0180 2.5Arms PCE3274CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOG560R 
+20% (120Hz/20°C) * DC Leakage Current: Reflow 240°C: 1< 0.06CV 2 minutes 68 | 0.0180 2.5Arms PCE3977CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M | EEF-CDOG680R 
(2 ~ 4V.DC); I< 0.04CV or 3yA 2 minutes (6.3 ~ 16V.DC, whichever is greater) | 4.0 | 82 | 0.0180 2.5Arms PCE2109CT-ND 182 137 119 | 545.00/M | EEF-cD0G820R 
Reflow 260°C: 1< 0.1CV 2 minutes * Dissipation Factor: <0.06 (120Hz/20°C) 100 | 0.0250 1.8Arms PCE3605CT-ND 145 1.28 = 1.10 | 545.00/M | EEF-CDOG101R 
* Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 + Endurance: After applying 100 | 0.0250 1.8Arms PCE4456CT-ND 1.91 144 = 1.25 | 573.00/M | EEF-CDOG101ER 
rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being stabilized at zi z 
20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Change (410% of initial 7 Sauna Foams ee ie fog be eeonty seater 
measured value) DF and DC leakage current (initial specified value) » Moisture 33 0.0280 6 ohne PCE3159CT-ND 165 124 108 495.00/M EEF-CD0J330R 
Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change 6.3 4 0.01 80 2. fine PCE3t eaeTH 16 404 4.08 49 ‘OO/M FEE CbONA oR 
of initial measured value, (2, 2.5V.DC: +70%, -20%), (4V.DC: +60%, -20%), (6.3V: 7 | Ol -SArmS 5 65 ; ; 5. “CD0J47 
450%, -20%), (8 ~ 16V.DC: +40, -20%). DF <200% initial specified value. DC 68 0.0180 2.5Arms PCE2110CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOJ680R 
leakage eurant (initial specified value). ~ 68 0.0180. 2.5Arms PCE4457CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOJ680ER 
8.2 0.0550 1.4Arms PCE3161CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK8R2R 
15 0.0400 1.6Arms PCE3162CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK150R 
8.0 22 0.0280 2.0Arms PCE3163CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK220R 
® (S) Y . 33 0.0180 2.5Arms PCE3164CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK330R 
‘SOA 47 | 0.0250 1.8Arms PCE3606CT-ND 145 128 «140 | 545.00/M | EEF-CDOK4a70R 
<a —— 47 0.0250. 1.8Arms PCE4458CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOK470ER 
isa = | Polarity Bar 47 0.0800 1Arms PCE3165CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B4R7R 
7,320.2 (Positive) 4a5| 12 | 0.0600 1Arms PCE3166CT-ND 165 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1B100R 
Cap. : 15 0.0500 1.3Arms PCE3167CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B150R 
22 0.0300 1.6Arms PCE3168CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B220R 
2.2 0.1100 1Arms PCE3169CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C2R2R 
16.0 47 0.0800 1Arms PCE3170CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C4R7R 
: 68 0.0700 1Arms PCE3171CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C6R8R 
8.2 0.0450 1.3Arms PCE3172CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C8R2R 


W.V. Code 


$ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. +t 260°C Reflow 


= @ . 
SP-Ca FD Series Specialty Polymer Aluminum 
Panasonic eel ea Sane P Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low profile type (1.1mm Height) * Low impedance at high frequency (10kHz ~ 10MHz) as low as ceramic Factor: <0.06 (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) * Endurance: After applying 
capacitors (reduced ESR due to applying specialty polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent rated working voltage for 1000 hours at 105 +2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following 
characteristics * Surface mount (reflow soldering method avail.) * Very stable capacitance, impedance and ESR against limits: Capacitance change (+10% of initial measured value). tan (<initial specified value). DC leakage current (<initial 
temperature » Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte specified value) * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change +40%, -20% 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: 20% (120Hz/ 20°C) *DC Leakage of initial measured value (4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%). D.F.<200% initial specified value. DC leakage 
Current: | < 0.04 CV or 3 (WA) after 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. to 4 W.V.: | < 0.06 CV) * Dissipation current (<initial specified value). 


(+) (-) 1 Impedance | Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
{id 1.140.1 Cap. | (400kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
13 —- W.V. | (HF) 20°C) 20°C ~105°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,500 Part No. 
320.3 sal = | ry 
Polarity Bar 2 68 0.0350 1.6Arms PCE2105CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE2105TR-ND 616.00/M | EEF-FDOD680R 


(Positive) 


25 | 56 0.0350 1.6Arms PCE2106CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE2106TR-ND 616.00/M | EEF-FDOES60R 
4 39 0.0350 1.6Arms PCE3451CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE3451TR-ND 616.00/M | EEF-FDOG390R 
63 | 33 0.0350 1.6Arms PCE3452CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE3452TR-ND 616.00/M | EEF-FD0J330R 
8 22 0.0350 1.6Arms PCE3453CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE3453TR-ND 616.00/M | EEF-FDOK220R 


W.V. Code 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1618 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Features: * Low impedance at high frequency (10kHz ~ 10MHz) as low as ceramic capacitors (Reduced ESR due to applying 
speciality polymer with high conductivity) * Stable temperature characteristics: capacitance, impedance and ESR « Excellent noise- 


Speciaity Polymer Capacitor 


SP-Cap UD/UE Series Specialty Polymer Aluminum 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Polarity Bar (Positive) 


absorbent characteristics * Voltage derating not necessary * Excellent endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte Ci @® er 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/20°C) »* DC Leakage 
Current: 4V I< 0.06CV, 6.3V ~ 8V I< 0.04CV after 2 minutes * Dissipation Factor: <0.1 maximum ¢ Surge Voltage: Rated Working f 2.8(UD SERIES) 
Voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being stabilized at 20°C, 4.3 24 4.2(UE SERIES) 
capacitor shall meet following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured value). DF (initial specified value). DC leakage Y | 13 aa 
current (initial specified value). * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2V, W.V. Code <—73 — 
2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified value. 7 
DC leakage current (initial specified value). 
ESR —_‘|Ripple Current Tape & Reel$ ESR Ripple Current Tape & Reelt 
W.V. |Cap.| (100kHz/ | (100kHz/ | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic W.V. |Cap.| (100kHz/ | (100kHz/ | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) |20°C) Max] 20°C ~ 105°C) | Part No. fl 10 100 2,000 Part No. (VDC) | (uF) |20°C) Max|20°C ~ 105°C) | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
UD Series 390] 0.0120 | 3.3Arms | PCE2115CT-ND 483 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOD391R 
180] 0.0150 | 3.0Arms | PCE3262CT-ND 292 2.20 1.91 877.00/M | EEF-UDOD181R 390) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4257CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOD391LR 
220} 0.0150 | 3.0Arms | PCE3973CT-ND 292 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOD221R 390) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4496CT-NDt 4.27 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOD391LE 
270} 0.0150 | 3.0Arms | PCE2111CT-ND 3.22 242 2.140 966.00/M | EEF-UDOD271R 470} 0.0120 | 3.3Arms | PCE3567CT-ND 3.87 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOD471R 
270} 0.0090 | 3.4Arms | PCE4269CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0D271LR| 9.9 [470| 0.0070 | 3.7Arms _| PCE4258CT-ND 3.55 3.05 2.29 1523.00/M_| EEF-UEOD471LR 
270} 0.0090 | 3.4Arms | PCE4486CT-NDt 284 249 2.13 1064.00/M | EEF-UDOD271LE ~ 1470] 0.0070 | 3.7Arms | PCE4497CT-NDt 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOD471LE 
330] 0.0150 | 3.0Arms | PCE3563CT-ND 258 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOD331R 560) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4284CT-ND 3.38 290 2.18 1450.00/M | EEF-UEOD561R 
2.9 | 380} 0.0090 | 3.4Arms |) PCE4270CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0D331LR| 560) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4256CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOD561LR 
™ 1330) 0.0090 | 3.4Arms | PCE4487CT-NDt 284 249 2.13 1064.00/M | EEF-UDOD331LE 560] 0.0120 | 3.3Arms | PCE4498CT-NDt 406 356 3.05 1523.00/M | EEF-UEOD561ER 
390} 0.0099 | 3.4Arms | PCE4282CT-ND 2.25 194 1.45 966.00/M | EEF-UDOD391R 560| 0.0070 | 3.7Arms _|PCE4499CT-NDt 427 374 3.21 1600.00/M | EEF-UEOD561LE 
390 | 0.0150 3.0Arms PCE4488CT-NDt 270 2.37 2.03 1014.00/M_| EEF-UDOD391ER 220| 0.0120 3.3Arms | PCE3267CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOE221R 
30 oon aus BCEASOCT NG oa oe oo oe oe ae it 270) 0.0120 | 3.3Arms | PCE3976CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOE271R 
i -4Arms -NDt ; , - 7 330) 0.0120 | 3.3Arms | PCE2116CT-ND 483 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOE331R 
tA Hanes aa CNN a ae 1s oe Sea if 330) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4259CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOE331LR 
. -SArms A 5 5 5 . i 330] 0.0070 | 3.7Arms | PCE4500CT-NDt 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOE331LE 
150} 0.0150 | 3.0Arms — | PCE3273CT-ND 2.92 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOE151R 9.5 | 390] 0.0120 ) 3.3Arms — | PCE3568CT-ND 3.87 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEQE391R 
180} 0.0150 | 3.0Arms — | PCE3974CT-ND 2.92 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOE181R ~~ | 390] 0.0070 | 3.7Arms | PCE4261CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOE391LR 
220) 0.0150 | 3.0Arms |) PCE2112CT-ND 3.22 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOE221R 390) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4501CT-NDt 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOE391LE 
220) 0.0090 3.4Arms PCE4265CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UDOE221LR 470| 0.0070 3.7Arms | PCE4451CT-ND 406 3.56 3.05 1523.00/M | EEF-UEQE471LR 
2.5 | 220} 0.0090 3.4Arms PCE4491CT-NDt 284 249 2.13 1064.00/M_| EEF-UDOE221LE 470| 0.0120 3.3Arms | PCE4452CT-ND 3.87 3.39 2.91 1450.00/M | EEF-UEOE471R 
270) 0.0150 | 3.0Arms — / PCE3564CT-ND 258 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOE271R 470 0.0120 | 3.3Arms — | PCE4502CT-NDt 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M | EEF-UEOE471ER 
270} 0.0090 3.4Arms PCE4268CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0E271LR 470| 0.0070 3.7Arms | PCE4503CT-ND+ 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOE471LE 
art) oon | eames: eee oe ao 218) Oot OM Ee UDOERTiLE 480] 0.0120 | 3.3Arms |PCE3268CT-ND 4.39 3.30 2.86 | 1316.00/M |EEF-UEOGI8IR 
~ - - + ~ ~ 220) 0.0120 | 3.3Arms | PCE2117CT-ND 483 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOG221R 
120 0.0150 | 3.0Armms | PCES263C7-ND 292° 2:20) 1 8T |  877.00/M | EEF-UDOGI21R 220] 0.0079 | 3.7Arms | PCE4260CT-ND 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEOG221LR 
180) 0.0150 | 3.0Arms |ROEAASISNDR §863.22 242 2.10 | _966.00/M | EEPUDOGIS1R 220) 0.0072 | 3.7Arms |PCE4504CT-NDt 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOG221LE 
150) 0.0090 | 3.4Arms | PCE4267CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0G151LR| 4.0 |579) 0.0150 | 3.0Arms | PCE3602CT-ND 387 339 291 1450.00/M | EEF-UEOG271R 
4.0 |150} 0.0099 | 34Arms | PCE4493CT-ND+ 284 249 2.13 1064.00/M | EEF-UDOG151LE 270) 0.0070 | 3.7A ~ : ; = 
180| 0.0180 | 25Arnms |PCESS99CT-ND 2582.26 1.94 | _ 966.00/M | EEF-UDOG181R ; 7Arms  /GGEAPGRGTAVGR = 3.55 3.05 2.20 |  1528.00/M | EEF-UEOG2Z7iLR 
7801 0.0090 1 3.4A\ 330) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4285CT-ND 3.38 290 2.18 1450.00/M | EEF-UEOG331R 
i -4Arms — | PCE4271CT-ND 237 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0G181LR| af zt 
180| 0.0090 | 3.4Armms _ | PCE4494CT-NDt 284 2492.13 4064.00/M | EEF-UDOG181LE 330] 0.0120 | 3.3Arms | PCE4505CT-NDt 406 356 3.05 1523.00/M | EEF-UEOG331ER 
1001 0.0150 | 3.0Arms | PCE3264CT-ND 792220. 1.91 877.00/M | EEF-UDOJ101R 150) 0.0120 | 3.3Arms | PCE3269CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOJ151R 
120| 0.0150 | 3.0Arms | PCE2114CT-ND 3.22 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOJ121R 150| 0.0120 | 3.3Arms | PCE4506CT-NDt 3.69 3.23 2.77 | —1384.00/M | EEF-UEOJ1S1ER 
6.3 |120) 0.0099 | 3.4Arms | PCE4266CT-ND 237 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOJ121LR 180) 0.0120 | 3.3Arms — | PCE2118CT-ND 483 3.63 3.15 |  1450.00/M | EEF-UEOJ181R 
150| 0.0180 | 2.5Arms | PCE3600CT-ND 258 2.26 1.94 966.00/M | EEF-UDOJ151R 6.3 | 180) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4262CT-ND 3.55 3.05 2.29 | —1523.00/M | EEF-UEQJ181LR 
150| 0.0090 | 3.4Arms | PCE4273CT-ND 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOJ151LR 220| 0.0150 | 3.0Arms | PCES603CT-ND 3.87 3.39 2.91 | 1450.00/M | EEF-UEQJ221R 
68 | 0.0150 3.0Arms PCE3265CT-ND 292 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOK680R 220} 0.0070 3.7Arms | PCE4263CT-ND 3.55 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEQJ221LR 
8.0 }100) 0.0180 | 25Arms | PCE3601CT-ND 258 2.26 1.94 966.00/M | EEF-UDOK101R 220| 0.0150 | 3.0Arms _| PCE4507CT-NDt 4.06 3.56 3.05 | _1523.00/M _| EEF-UEQJ221ER 
100) 0.0180 | 2.5Arms | PCE4495CT-NDt 2.70 2.37 2.03 1014.00/M | EEF-UDOK101ER 100} 0.0120 | 3.3Arms | PCE3270CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOK101R 
UE Series 8.0 | 150| 0.0150 | 3.0Arms | PCE3604CT-ND 3.87 3.39 2.91 1450.00/M | EEF-UEOK151R 
bo | 220] 0.0120 | 3.3Arms [PCES266CT-ND 4.39—3.30 2.86 | 1318.00/M [EEF-UEOD271R 150| 0.0150 | 3.0Ams |RCEASCSCT-NDT) 4.06 3563.05 | 1523.00/M | FEF-UEOKIS1ER 
330] 0.0120 | 3.3Arms | PCE3975CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M_| EEF-UEOD331R | + 260°C Reflow + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


La ® 
anasonic SP-Cap 
Specialty Polymer Capacitor 


S Series Specialty Polymer Aluminum 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: «Lower ESR * Higher Ripple Current Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Rated W.V. Range: 2 ~ 6.3VDC * Nominal al : 
Capacitance Range: 56 ~ 560uF ° Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/ 20°C) » DC Leakage Current: |< 0.06CV after 2 minutes (2 ~ 4V.DC); I< 0.04CV 2 minutes 1.8 (SL Series) 
(6.3V.DC) Reflow 260°C: I< 0.1CV 2 minutes * Dissipation Factor: 0.06 maximum (SL/SX), 0.10 maximum (SD/SE) (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working * — 1.9 (SX Series) Bar (+) 
Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) * Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 hours at 105 +2°C, and then being stabilized at 20°C, the capacitor shall 2.8 (SD Series) 
meet the following limits. Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current are <Initial specified value * Moisture Resistance: (After 13 [r° 2 (SE Series) 
storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2 W.V./ 2.5 W.V.: +70%, -20%; 4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%, of initial measured 73 — | 
value). DF <200% initial specified value. DC leakage current initial specified value. W. V. code 
Capacitance ESR Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Panasonic 
W.V. (uF) (100KHz / 20°C) (100KHz / 105°C) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SL Series 
100 0.0090 3.0Arms PCE3978CT-ND 1.99 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOD101R 
100 0.0090 3.0Arms PCE4471CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOD101ER 
120 0.0090 3.0Arms PCE3551CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOD121R 
9 120 0.0090 3.0Arms PCE4472CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOD121ER 
150 0.0090 3.0Arms PCE3552CT-ND. 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOD151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4473CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOD151ER 
180 0.0090 3.0Arms PCE3702CT-ND 1.75 1.64 1.42 3,500 655.00/M EEF-SLOD181R 
180 0.0090 3.0Arms PCE4474CT-NDt 2.29 1.72 1.49 3,500 687.00/M EEF-SLOD181ER 
100 0.0090 3.0Arms PCE3553CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOE101R 
100 0.0090 3.0Arms PCE4475CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOE101ER 
25 120 0.0090 3.0Arms PCE3554CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOE121R 
i 120 0.0090 3.0Arms PCE4476CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOE121ER 
150 0.0090 3.0Arms PCE4449CT-ND 1.99 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOE151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4477CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOE151ER 
4 82 0.0090 3.0Arms PCE3555CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOG820R 
82 0.0090 3.0Arms PCE4478CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOG820ER 
6.3 56 0.0090 3.0Arms PCE3556CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOJ560R 
SX Series 
180 0.0090 3.0Arms PCE3557CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M EEF-SX0D181R 
220 0.0090 3.0Arms PCE3703CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0D221R 
220 0.0090 3.0Arms PCE4479CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0D221ER 
270 0.0090 3.0Arms PCE4280CT-ND 2.02 1.73 1.30 3,500 864.00/M EEF-SX0D271R 
270 0.0090 3.0Arms PCE4480CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0D271ER 
330 0.0090 3.0Arms PCE4281CT-ND 2.02 1.73 1.30 3,500 864.00/M EEF-SX0D331R_ 
9 330 0.0090 3.0Arms PCE4481CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SXOD331ER 
330 0.0060 3.5Arms PCE4818CT-ND 2.41 2.27 1.96 3,500 905.00/M EEF-SX0D331XR 
390 0.0090 3.0Arms PCE4820CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M EEF-SX0D391R 
390 0.0090 3.0Arms PCE4819CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M EEF-SXOD391ER 
470 0.0090 3.0Arms PCE4822CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M EEF-SX0D471R 
470 0.0090 3.0Arms PCE4821CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M EEF-SX0D471ER 
470 0.0060 3.5Arms PCE4823CT-NDt 2.77 2.60 2.25 3,500 1038.00/M EEF-SX0D471XE 
470 0.0060 3.5Arms PCE4824CT-ND 2.63 2.47 2.14 3,500 986.00/M EEF-SX0D471XR 


+ 260°C Reflow + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


(Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1619 


SP-Cap S Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic 
pane aia Chip Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Panasonic 


Capacitance ESR Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Panasonic 
Wv. (uF) (100KHz / 20°C) (100KHz / 105°C) Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
150 0.0090 3.0Arms PCE3558CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M EEF-SX0E151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4482CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M EEF-SXOE151ER 
180 0.0090 3.0Arms PCE3979CT-ND 2.88 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0E181R 
180 0.0090 3.0Arms PCE4483CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SXOE181ER 
220 0.0090 3.0Arms PCE4826CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0E221R 
220 0.0090 3.0Arms PCE4825CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0E221ER 
25 330 0.0090 3.0Arms PCE4828CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0E331R 
: 330 0.0090 3.0Arms PCE4827CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SXOE331ER 
330 0.0060 3.5Arms PCE4829CT-NDt 2.54 2.39 2.07 3,500 952.00/M EEF-SX0E331XE 
330 0.0060 3.5Arms PCE4830CT-ND 2.41 2.27 1.96 3,500 905.00/M EEF-SX0E331XR 
390 0.0090 3.0Arms PCE4832CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M EEF-SX0E391R 
390 0.0090 3.0Arms PCE4831CT-NDt 2.64 2.48 216 3,500 989.00/M EEF-SXOE391ER 
390 0.0060 3.5Arms PCE4833CT-NDt 2.77 2.60 2.25 3,500 1038.00/M EEF-SX0E391XE 
390 0.0060 3.5Arms PCE4834CT-ND 2.63 2.47 2.14 3,500 986.00/M EEF-SX0E391XR 
82 0.0090 3.0Arms PCE3980CT-ND 2.88 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0G820R 
82 0.0090 3.0Arms PCE4485CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M EEF-SX0G820ER 
4 100 0.0090 3.0Arms PCE3559CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M EEF-SX0G101R 
100 0.0090 3.0Arms PCE4484CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M EEF-SX0G101ER 
150 0.0090 3.0Arms PCE4836CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0G151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4835CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0G151ER 
6.3 68 0.0090 3.0.Arms PCE3560CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M EEF-SX0J680R 
SD Series 
270 0.0070 3.5Arms PCE3539CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M EEF-SD0D271R 
270 0.0070 3.5Arms PCE4459CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M EEF-SD0D271ER 
9 330 0.0070 3.5Arms PCE3540CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M EEF-SDOD331R 
330 0.0070 3.5Arms PCE4460CT-NDt 2.95 277 2.40 2,000 1105.00/M EEF-SDOD331ER 
390 0.0070 3.5Arms PCE3704CT-ND 3.08 2.90 2.51 2,000 1157.00/M EEF-SDOD391R 
390 0.0070 3.5Arms PCE4461CT-NDt 3.24 3.04 2.64 2,000 1215.00/M EEF-SDOD391ER 
220 0.0070 3.5Arms PCE3541CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M EEF-SD0E221R 
25 220 0.0070 3.5Arms PCE4462CT-NDt 2.95 277 2.40 2,000 1105.00/M EEF-SDOE221ER 
. 270 0.0070 3.5Arms PCE3542CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M EEF-SD0E271R 
270 0.0070 3.5Arms PCE4463CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M EEF-SDOE271ER 
4 150 0.0070 3.5Arms PCE3543CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M EEF-SDOG151R 
150 0.0070 3.5Arms PCE4464CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M EEF-SDOG151ER 
6.3 120 0.0070 3.5Arms PCE3544CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M EEF-SDOJ121R 
SE Series 
390 0.0050 4.0Arms PCE3545CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M EEF-SEOD391R 
390 0.0050 4.0Arms PCE4465CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M EEF-SEOD391ER 
9 470 0.0050 4.0Arms PCE3546CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M EEF-SEOD471R 
470 0.0050 4.0Arms PCE4466CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M EEF-SEOD471ER 
560 0.0050 4.0Arms PCE3705CT-ND 4.64 4.36 3.78 2,000 1741.00/M EEF-SEOD561R 
560 0.0050 4.0Arms PCE4467CT-NDt 4.69 4.40 3.81 2,000 1758.00/M EEF-SEOD561ER 
330 0.0050 4.0Arms PCE3547CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M EEF-SEOE331R 
330 0.0050 4.0Arms PCE4468CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M EEF-SEOE331ER 
25 390 0.0050 4.0Arms PCE3548CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M EEF-SEOE391R 
390 0.0050 4.0Arms PCE4469CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M EEF-SEOE391ER 
470 0.0050 4.0Arms PCE4279CT-ND 4.22 3.62 22 2,000 1808.00/M EEF-SEOE471R 
4 220 0.0050 4.0Arms PCE3549CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M EEF-SEOG221R 
220 0.0050 4.0Arms PCE4470CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M EEF-SEOG221ER 
6.3 180 0.0050 4.0Arms PCE3550CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M EEF-SE0J181R 
+ 260°C Reflow 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
moo 
Panasonic SP- Cap ESR | Ripple Current Cut Tape 
Spenialty Polymer Capacltar Cap. | (100KHz/ | — (100KHz/ Digi-Key Price Each Tape and Reelt | panasonic 
_ — @ LW.| (uF) | 20°¢) 125°C) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing _| Part No. 
H Series Specialty Polymer Digi@Reel HD Series 
2 180 | .0150 2.5Arms PCE2119CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOD181R 
Aluminum Electrolytic Chip 2 | 220) .0150 2.5Arms PCE3529CT-ND 258 242 210] 2,000) 966.00/M] EEF-HDOD221R 
. 2.5 | 150 | .0150 2.5Arms PCE2120CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOE151R 
Capacitors Surface Mount Type 25 | 180 | .0150 2.5Arms PCE3530CT-ND 258 242 210] 2,000] 966.00/M ) EEF-HDOE181R 
4 120 | .0150 2.5Arms PCE2121CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HD0G121R 
Features: * High Reliability (125°C) * Low ESR and High Ripple Current 6.3 | 100 | .0150 2.5Arms PCE2122CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOJ101R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: 8 68 0150 2.5Arms PCE2123CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOK680R 
£20% (120Hz/20°C) » DC Leakage Current: |< 0.1CV after 2 minutes * Dissipation Factor: HE Series 
0.1 max (120Hz/20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) « En- 37 579 | o1a0 3.0Arms PCE2T24CT-ND 483 363 3.15 | 2000 | 1450.00/M] EEF-HEOD27IR 
durance: After applying rated working voltage for 1.000 hours or derated voltage (working | 5 | 339 | 9120 3.0Arms PCE3531CT-ND 387 363 3.15 | 2.000 | 1450.00/M| EEF-HEOD331R 
voltage x 0.875 at 115°C or working voltage x 0.75 at 125°C) and then being stabilized | 55 | 999 | 0120 3.0Arms PCE2125CT-ND 483 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M| EEF-HEOE221R 
at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change +10% of initial 25 | 270 0120 3.0Arms PCE3532CT-ND 4.38 411 356) 2.000 | 1643. 00/M | EEF-HEOE271R 
measured value. D.F.<Initial specified value * Moisture Resistance: (After storing for 500 4 180 ‘01 20 3.0Arms PCE2126CT-ND 4.33 363 315 2/000 1450.00/M EEF-HEOG181R 
hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V/2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, [§3 7450 | 0120 3.0Arms PCE2127CT-ND 4.83. 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M} EEF-HEOJ151R 
6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified 8 100 0120 3.0Arms PCE2128CT-ND 4.33 363 315 | 2.000 | 1450.00/M | EEF-HEOK101R 
value. DC leakage current (initial specified value). - - = - - : = 
HL Series 
t C. Polarity Bar (Positive) 2 100 | .0180 1.8Arms PCE3533CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOD101R 
\ 2.8 (D Series) ap. y 2.5 | 82 0180 1.8Arms PCE3534CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOE820R 
42 (E Series) | ry 4 56 0180 1.8Arms PCE3535CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOG560R 
Jew ~ 43 24 4 68 0180 1.8Arms PCE3536CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOG680R 
ht1.3 | 1.8 (L Series) ih Y 6.3] 47 0180 1.8Arms PCE3537CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOJ470R 
— 73 8 33 0180 1.8Arms PCE3538CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOK330R 
W.V. Code + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
“~~ Capacitor Polarity 1.22.21.91.5 
Panasonic SP-Cap — coe 1 vr iat 
Specialty Polymer Capacitor 7 a a ' Y : 
. ——~ ® 33 ol oa i 
SP/CB Series specialty Polymer Digi@keel a "HY 
. . . - P: LL LA, 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type WN Code 
Features: * Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mountable (Flow and reflow soldering | Rated |Nom.| Cut Tape a Tape and Reel A 
method available) * Very stable capacitance, impedance and ESR against temperature » Excellent | W.V. | Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
endurance characteristics due to an adoption of solid electrolyte (VDC) | (uF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
ee ; F 6.3 10 PCS1100BCT-ND 241 2.01 1.74 | PCS1100BTR-ND 804.00/M | ECG-COJB100R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 63 22 PCS1220JBCT-ND 2.92 2.44 2.11 | PCS1220JBTR-ND 976.00/M | ECG-COJB220R 
20°C) » Leakage Current: I< 0.04 CV or 3/A after 2 minutes » Dissipation Factor: <0.06 (120Hz, 20°C) 63 33 PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 957 | — — | ECG-COJB330R 
¢ Permissible Current Between Terminals with Same Polarity: 2A DC maximum (This shall be applicable 8.0 15 PCS1150BCT-ND 2.92 2.44 2.11 | PCS1150BTR-ND 976.00/M | ECG-COKB150R 
only when each terminal is landed individually as shown in Fig. 2.) * Surge Voltage: Rated working 8.0 22 PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | — —_ | ECG-COKB220R 
voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being 12.5 | 47 = = _ — | PCE2101TR-ND 1354.00/M | ECG-C1BA4R7R 
stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured | 16.0 | 4.7 | PCS34R7BCT-ND 2.41 2.01 1.74 | PCS34R7BTR-ND 804.00/M | ECG-C1CB4R7R 
value); tan, Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). 16.0 | 6.8 | PCS36R8BCT-ND 292 244 2.11 | PCS36R8BTR-ND 976.00/M | ECG-C1CB6R8R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e e 
nichicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 85°C 


¢ tan 8: For capacitance of more than 1000pF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Od 
@ Rated Voltage (V)| 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 200 to 315 | 350 to 450 
* 41.0 for D>20 
+ +2.0 for L220 i P+0.5 tan 5 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 


Lat 5t—ol- 15 OL... 


vent (© 6.3 and up) 


* Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


Rated Voltage (V) 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 250-350 | 400 | 450 
FEATURES: ¢ Radial lead standard type for general purpose * Miniature sized * Life: 2000 hours at 85°C Impedance Ratio Z-25°C/Z+20°C | 5 4 3 2 2 2 2 2 3 4 6 15 
SPECIFICATIONS: 27/220 Max. | z-4orcz+20°c | 12/10] 8 | 5] 4]3)/3]3] 4 8 10 | — 
Temperature Range -40°C ~ 85°C (6.3V ~ 400V), -25°C ~ 85°C (450V) : aan 
5 5 5 slEndurance: Atal 2000. houtscapplicalion Capacitance Change Within +20% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C of rated voltage at 85°C, capacitors meet the 
ts A ‘ f 200% or less of initial 
characteristic requirements listed at right. tans 
« Leakage Current: ; specified value 
* Shelf Life: After leaving capacitors under no load 
Rated Voltage: 6.3V ~ 100V Rated Voltage: 200V ~ 450V at 85°C for 1000 hours, they meet the specified | Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, value for endurance characteristics listed above. 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV < 1000: I=0.1CV+40}/A or less 


Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, 


is not more than 0.01CV or 3 (A), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100,/A or less Rated 
Leak- tand | Ripple Cur. 
Rated age Max. | @120Hz 
Leak- | tans | Ripple Cur. Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions—mm__| Digi-Key Pricing Nichicon 
age Max. @120Hz (uF) (uA) /20°C | (mArms) | 5p fl; P | Sq | PartNo. 1 10 ‘| Part No. 
Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions=mm_ | Digi-Key Pricing == Nichicon 10000 | 1600.00) 0.38 3000 | 20.0 | 31.0 ]10.0] 1.0 | 493-1050-ND 1.40 10.80 /UVR1C103MRD6 
LEC 2 A ACs) |S Ae le BLAU t WW _ [Ei 15000] 2400.00} 0.46 | 3400 | 20.0 40.0 |10.0] 1.0 | 493-1051-ND 2.02 15.32 |UVRIC1S3MRD 
6.3 VDC Working Voltage 15000 | 2400.00) 0.46 3300 = | 25.0 | 30.0 |12.5] 1.0 | 493-1052-ND 2.02 15.32 /UVR1C153MRD6 
29 3.00 0.28 65 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1000-ND 15 99 |UVROJ220MDD 22000 | 3520.00} 0.58 4200 | 22.0 | 50.0 | 10.0] 1.0 | 493-1053-ND 4.01 30.37 |UVR1C223MRD 
33 3.00 0.28 80 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1001-ND 15 99 |UVROJ330MDD 22000 | 3520.00} 0.58 4000 | 25.0 | 40.0 |12.5] 1.0 | 493-1054-ND 4.01 30.37 |UVR1C223MRD6 
47 3.00 0.28 95 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1002-ND 15 99 |UVROJ470MDD 33000 |5280.00| 0.78 4800 | 25.0 | 50.0 |12.5] 1.0 | 493-1055-ND 4.47 33.87 |UVR1C333MRD 
100 | 6.30 | 0.28 135 | 5.0 | 11.0] 2.0] 0.5 | 493-1003-ND 19 1.25 _ |UVROJ101MDD 25 VDC Working Voltage 
220 | 13.86 0.28 200 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1004-ND 23 1.51 |UVROJ221MDD 47 3.00 0.16 35 5.0 | 11.01 20 | 0.5 | 493-1056-ND rr 73. UVRIE4R7MDD 
330 | 20.79 0.28 270 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1005-ND 26 1.72 |UVROJ331MED 10 3.00 0.16 55 5.0 | 11.0| 2.0 | 0.5 | 493-1057-ND 41 73 JUVRIE100MDD 
470 | 29.61 0.28 320 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1006-ND 14 94 |UVROJ471MED 29 5.50 0.16 80 50 | 11.0| 2.0 | 0.5 | 493-1058-ND 41 73 JUVR1E220MDD 
1000 | 63.00 0.28 540 8.0 | 11.5) 3.5 | 0.6 | 493-1007-ND 28 1.85 |UVROJ102MPD 33 8.25 0.16 95 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1059-ND 4 73 |UVR1E330MDD 
2200 | 138.60 | 0.30 1000 10.0 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1008-ND 39 2.73 |UVROJ222MPD 47 114.75 0.16 115 5.0 | 41.0] 2.0 | 0.5 | 493-1060-ND 4 73 |UVR1E470MDD 
3300 | 207.90 | 0.32 1190 10.0| 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1009-ND 9 3.40 |UVROJ332MPD 100 | 25.00 0.16 190 63 1110] 25 | 05 | 493-1061-ND 15 99 |UVRIE101MED 


4700 | 296.10 | 0.34 1550 | 12.5) 20.0} 5.0 | 0.6 | 493-1010-ND Wal 5.15 |UVROJ472MHD 
6800 | 428.40 | 0.38 1920 | 12.5} 25.0} 5.0 | 0.6 | 493-1011-ND 1.00 7.26 |UVROJ682MHD 
10000 | 630.00 | 0.46 2350 =| 16.0} 25.0} 7.5 | 0.8 | 493-1012-ND = 1.16 8.91 |UVROJ103MHD 
15000 | 945.00 | 0.56 2850 | 16.0} 35.5] 7.5 | 0.8 | 493-1013-ND 1.35 10.41 |UVROJ153MHD 
22000 | 1386.00} 0.70 3350 | 18.0} 40.0] 7.5 | 0.8 | 493-1014-ND 1.59 12.24 |UVROJ223MHD 
22000 | 1386.00} 0.70 3200 | 22.0} 30.0] 10.0} 1.0 | 493-1015-ND 1.59 12.24 |UVROJ223MRD6 
33000 | 2079.00} 0.92 3900 =| 22.0} 50.0] 10.0} 1.0 | 493-1016-ND 3.61 27.32 |UVROJ333MRD 
33000 | 2079.00} 0.92 3800 | 25.0} 40.0 | 12.5} 1.0 | 493-1017-ND 3.61 27.32 |UVROJ333MRD6 


220 | 55.00 0.16 330 8.0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 493-1062-ND 24 1.61 |UVR1E221MPD 
330 | 82.50 0.16 440 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1063-ND 28 1.85 |UVR1E331MPD 
470 | 117.50} 0.16 550 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1064-ND 32 2.25 |UVR1E471MPD 
1000 | 250.00 | 0.16 960 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1065-ND AT 3.29 |UVR1E102MPD 
2200 | 550.00 | 0.18 1550 | 12.5 | 25.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1066-ND 92 6.69 |UVR1E222MHD 
3300 | 825.00 | 0.20 1980 | 16.0 | 25.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1067-ND 1.09 8.42 |UVR1E332MHD 
4700 | 1175.00} 0.22 2450 | 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1068-ND 1.31 10.04 |UVR1E472MHD 
6800 | 1700.00} 0.26 2900 | 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1069-ND 1.62 12.48 |UVR1E682MHD 


10 VDC Working Voltage 6800 | 1700.00} 0.26 2700 ‘| 20.0 | 31.0 | 10.0] 1.0 | 493-1070-ND 1.62 12.48 |UVR1E682MRD6 
22 3.00 0.24 65 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1018-ND 15 -99 /UVR1A220MDD 10000 | 2500.00) 0.34 3000 | 20.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 | 493-1071-ND 2.13 16.11 |UVR1E103MRD 
33 3.30 0.24 85 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1019-ND 15 -99 /UVR1A330MDD 10000] 2500.00) 0.34 2900 =| 25.0 | 30.0 | 12.5] 1.0 | 493-1072-ND 2.13 16.11 |UVR1E103MRD6 


47 | 4.70 | 0.24 100 | 5.0 | 11.0) 2.0) 0.5 | 493-1020-ND 11 .73 |UVR1A470MDD 15000 | 3750.00] 0.42 3800 | 22.0 | 50.0 | 10.0] 1.0 | 493-1073-ND 4.01 30.37 JUVR1E153MRD 
100 | 10.00 | 0.24 145 | 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 | 493-1021-ND 11 73 |UVRIA101MDD 15000 | 3750.00] 0.42 3600 | 25.0) 40.0 | 12.5] 1.0 | 493-1074-ND 4.01 30.37 |UVRIE153MRD6 
220 | 22.00 | 0.24 240 | 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1022-ND 15 -99_ |UVR1A221MED 22000 |5500.00| 0.54 4500 | 25.0 ) 50.0 }12.5] 1.0 | 493-1075-ND 4.47 33.87 |UVR1E223MRD 
330 | 33.00 | 0.24 290 | 6.3 | 11.0] 25 | 0.5 | 493-1023-ND 22 1.46 |UVR1A331MED 35 VDC Working Voltage 
470 | 47.00 | 0.24 350 | 63] 11.0] 25 | 0.5 | 493-1024-ND 22 = 1.46 |UVR1A471MED 


1000 | 100.00) 024 | 650 100] 125| 5.0) 06 | 493-1025-No 32 220 |uvRia1o2mep Ao) 100" ||| ee 400/50) 11.0) 20) 05 Bee <!t  .73: /UVRIVARZMDD 
2200 | 220.00 | 0.26 | 1100 |10.0) 20.0| 5.0] 0.6 | 493-1026-ND 45 3.12 |UVR1A222MPD 10.) 3.50.) 014 60) 50) 11.0) 20) 05 Bgaeeg <1 73 UVR TVIOOMDD 
3300 | 330.00 | 0.28 | 1450 |125| 200) 5.0] 06 | 493-1027-ND 66 4.77 |UVR1A332MHD ee | EO. |) O18 90 | 50) 11.0) 2.0 | 0.5 SeaOiNDe «11.78 /UVRTV220MDD 
4700 | 470.00 | 0.30 | 1800 | 125] 25.0| 5.0] 06] 493-1028-ND 87 6.34 |UVR1A472MHD 830) 185 | O14 105 | 6.0) 11-0) 2005 ees <t«78 UVR IVa30M0D 
6800 | 680.00 | 0.34 | 2250 |16.0| 25.0| 75] 08 | 493-1029-ND 1.17 9.00 JuvRiass2MHD ATE | UO AG | O14 | A80! § 6.0) 10-0120. 05 ae tS: [UVRIVATONDD 
10000 1000.00] 0.42 | 2700 | 160) 35.5] 7.5) 0.8 | 493-1030-ND 1.35 10.41 |UVR1A103MHD 100 | 35.00 | 0.14 210 | 6.3) 11.0) 25 | 0.5 assoc 822 1.46 /UVRIVI01MED 
15000 /1500.00| 0.52 | 3100 | 180) 35.5] 7.5) 08] 493-1031-ND 1.40 10.80 |UVR1A153MHD 220) 77.00 | 0.14 385 | 10.0) 12.5 | 5.0 | 0.6 (498s1082ND)) 28 1.85 /UVRIV221MPD 
22000 | 2200.00) 0.66 | 3700 |20.0) 40.0|10.0| 1.0 | 493-1032-ND 1.96 14.84 /UVR1A223MRD 330 / 115.50 | 0.14 490 / 10.0) 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1083-ND = 322.25 J UVRIV331MPD 


470 | 164.50 | 0.14 650 10.0 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1084-ND 37 2.56 |UVR1V471MPD 
1000 | 350.00 | 0.14 1150 | 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1085-ND 69 4.99 |UVR1V102MHD 


22000 | 2200.00} 0.66 3300 | 25.0} 30.0 | 12.5) 1.0 | 493-1033-ND 1.96 14.84 /UVR1A223MRD6 
33000 | 3300.00} 0.88 4500 | 22.0} 50.0 | 10.0} 1.0 | 493-1034-ND 3.93 29.79 |UVR1A333MRD 


33000 | 3300.00} 0.88 4800 | 25.0} 40.0] 12.5| 1.0 | 493-1035-ND 393 29.79 |UVR1A333MRD6| | 2200 | 770.00) 0.16 1800 | 16.0 | 25.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1086-ND = 987.54 |UVR1V222MHD 
, 3300 | 1155.00] 0.18 2280 | 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1087-ND 1.31 10.04 |UVR1V332MHD 
16 VDC Working Voltage 


4700 | 1645.00} 0.20 2700 | 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1088-ND 1.46 11.21 |UVR1V472MHD 


10 | 3.00 | 0.20 50) 5.0 | 11.0) 2.0] 0.5 | 493-1036-ND = 11.73. | UVRIC100MDD 4700 |1645.00} 0.20 | 2700 | 20.0) 31.0|10.0| 1.0 | 493-1089-ND 1.51 11.61 |UVR1V472MRD6 
22 | 352 | 0.20 75) 5.0 | 11.0) 2.0] 0.5 | 493-1037-ND = 11.73 | UVR1C220MDD 6800 |2380.00] 0.24 | 3000 | 20.0| 40.0 |10.0| 1.0 | 493-1090-ND 202 1532 |UVR1V6s2MRD 
33 | 5.28 | 0.20 90 | 5.0] 11.0] 20] 05] 493-1038-ND 11 73: |UVRIC330MDD 


6800 | 2380.00} 0.24 2900 =| 25.0 | 30.0 | 12.5] 1.0 | 493-1091-ND 2.02 15.32 /UVR1V682MRD6 
10000] 3500.00) 0.32 3700 =| 22.0 | 50.0 | 10.0] 1.0 | 493-1092-ND 3.22 24.41 |UVR1V103MRD 
10000) 3500.00) 0.32 3600 | 25.0 | 40.0 } 12.5] 1.0 | 493-1093-ND 3.22 24.41 JUVR1V103MRD6 
15000] 5250.00) 0.40 4300 | 25.0 | 50.0 | 12.5] 1.0 | 493-1094-ND 4.47 33.87 |UVR1V153MRD 


50 VDC Working Voltage 


47 7.52 0.20 110 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1039-ND WM 73 |UVR1C470MDD 
100 | 16.00 0.20 160 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1040-ND ‘AW 73 |UVR1C101MDD 
220 | 35.20 0.20 260 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1041-ND 22 1.46 |UVR1C221MED 
330 | 52.80 0.20 370 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 | 493-1042-ND 24 1.61 |UVR1C331MPD 
470 | 75.20 0.20 440 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 | 493-1043-ND 28 1.85 |UVR1C471MPD 


1000 | 160.00 | 0.20 790 | 10.0] 16.0] 5.0 | 0.6 | 493-1044-ND 42 2.94 JUVR1C102MPD 01 | 3.00 | 0.12 13 | 5.0 | 11.0] 2.0] 0.5 | 493-1095-ND 11 73 |UVR1HOR1MDD 
2200 | 352.00 | 0.22 1300 | 12.5/ 20.0] 5.0] 0.6 | 493-1045-ND 64 4.45. | UVR1C222MHD 0.22 | 3.00 | 0.12 29 | 5.0] 11.0] 2.0] 0.5 | 493-1096-ND 15 99 |UVRIHR22MDD 
3300 | 528.00 | 0.24 1700 | 12.5] 25.0| 5.0/0.6 | 493-1046-ND 92 6.69 |UVR1C332MHD 0.33 | 3.00 | 0.12 43 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 ) 493-1097-ND 15 .99 | UVRIHR33MDD 
4700 | 752.00 | 0.26 2100 | 16.0] 25.0] 7.5 | 0.8 | 493-1047-ND 113 873 |UVR1C472MHD 0.47 | 3.00 0.12 6.2 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1098-ND «11 73 |UVR1HR47MDD 
6800 |1088.00) 0.30 2650 | 16.0| 35.5] 7.5] 0.8 | 493-1048-ND 1.31 10.04 |UVR1C682MHD 1 | 3.00 | 0.12 17 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1099-ND 11 73 |UVR1HO10MDD 


10000 | 1600.00} 0.38 2950 | 18.0} 35.5] 7.5 | 0.8 | 493-1049-ND 1.40 10.80 |UVR1C103MHD 


(Continued) 
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michicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


(OES 


Rated Rated 
Leak- tand | Ripple Cur. Leak- tand | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz 
Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions—mm__| Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions—mm__| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mArms) | sp LE P | Sq | Part No. 1 10 ‘| Part No. (uF) (uA) /20°C | (mArms) | 5p th P | Sq | PartNo. 1 10 ‘| Part No. 
22 | 300 | 0.12 28 «=| 5.0 | 11.0] 2.0/0.5 | 493-1100-ND 11 73: [UVR1H2R2MDD 10 | 240 | 0.20 95 | 10.0|125| 5.0] 06 | 493-1177-ND 35 2.46: |UVR2D100MPD 
3.3 | 3.00 | 0.12 35 | 5.0 | 11.0] 2.0] 0.5 | 493-1101-ND 11.73: |UVRIH3R3MDD 22 | 480 | 0.20 170 |10.0| 20.0] 5.0) 0.6 | 493-1178-ND 47 3.26 |UVR2D220MPD 
47 3.00 0.12 40 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 | 493-1102-ND WW 73 |UVR1H4R7MDD 33 700 0.20 230 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1179-ND 56 3.89 |UVR2D330MHD 
10 | 5.00 0.12 60 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 ) 493-1103-ND 11 -73 |UVR1H100MDD 47 | 980 0.20 270 =| 12.5 | 20.0] 5.0 | 0.6 | 493-1180-ND 54 3.76 |UVR2D470MHD 
22 | 11.00 | 0.12 95 5.0 | 11.0 / 2.0/0.5 | 493-1104-ND_ 11 73 |UVR1H220MDD 100 | 2040 | 0.20 530 | 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1181-ND 1.09 8.39 |UVR2D101MHD 
33 | 16.50 | 0.12 125 | 5.0 | 11.0) 2.0) 0.5 | 493-1105-ND 11.73. | UVRTH330MDD 220 | 4440 | 0.20 si0 | 18.0|355|7.5|08 | 493-1182-ND 1.38 10.65 |UVR2D221MHD 
47 | 23.50 | 0.12 155 | 6.3] 11.0] 2.5) 0.5 | 493-1106-ND = 15.99 | UVR1H470MED 330 | 6640 | 0.20 | 1130 |20.0| 40.0} 10.0] 1.0 | 499-1183-ND 2.42 18.34 JUVR2D331MRD 
100 | 50.00 | 0.12 260 | 8.0 | 11.5) 3.5 | 0.6 aseeORND 624 = 1.61 /UVRIHI0IMPD 330 | 6640 | 0.20 | 1090 |25.0|30.0|125) 1.0 | 493-1184-ND 242 18.34 |UVR2D331MRD6 
220 | 110.00) 0.12 | 430° / 10.0) 12.5) 5.0) 0.6 eee = 22 = 2.25 UVRIH22iMPD 470 | 9440 | 020 | 1490 | 22.0| 50.0} 10.0] 1.0 | 493-1185-ND 2.96 22.45 |uvR20471MRD 
380 | 165.00 | 0.12 | 590 _ 110.0 | 16.0 | 5.0 | 0.6 RESEND 872.56 [UVRIHE31MPD 470 | 9440 | 020 | 1550 | 25.0 | 40.0|12.5| 1.0 | 493-1186-ND 2.96 22.45 |uvR2D471MRD6 
470 | 235.00 | 0.12 760 [125] 200] 5.0] 06 | 493-1110-ND 55 3.83 |UVRIH471MHD 
1000 | 500.00} 0.42 | 1350 |125)25.0| 5.0] 06 | 493-1111-ND 76 5.55 |UVR1H102MHD 250 VDC Working Voltage 
2200 |1100.00| 014 | 2100 | 16.0] 355|7.5|08 | 493-1112-ND 1.31 10.04 |UVR1H222MHD 0.47 | 51.75 | 0.20 15 | 63} 11.0} 25] 05 | 493-1187-ND 24 1.61 1UVR2ER47MED 
3300 |1650.00| 016 | 2500 | 18.0] 355|7.5|08 | 493-1113-ND 1.57 12.05 |UVR1H332MHD 1 65 0.20 22 | 63 |11.0| 25] 0.5 | 493-1188-ND 24 1.61 |UVR2EO1OMED 
3300 [1650.00] 0.16 | 2450 |22.0|30.0|10.0] 1.0 | 493-1114-ND 1.62 12.48 |UVRIH332MRD6| | 22 | 95 0.20 33 | 63 | 11.0} 25] 05] 493-1189-ND 22 1.46 |UVR2E2R2MED 
4700 [2350.00] 018 | 2900 | 20.0] 40.0]10.0] 1.0 | 493-1115-ND 245 18.52 |UVR1H472MRD 3.3 | 1225) 0.20 46 | 8.0 | 11.5| 3.5 | 0.6 | 493-1190-ND .24 1.64. |UVR2ESR3MPD 
4700 |2350.00| 018 | 2900 |25.0| 30.0|125] 1.0 | 493-1116-ND 253 19.19 |UVRIH472mRD6| | 4.7 | 157.5 | 0.20 55 | 80 |115| 35] 06 | 493-1191-ND 29 2.04. |UVR2E4R7MPD 
6800 |3400.00| 0.22 | 3500 |22.0|50.0|10.0] 1.0 | 493-1117-ND 3.22 24.41 |UVR1H682MRD to | 290 | 020 105 110.0] 160| 5.0] 06 | 499-1192-ND 34 235 |UVR2E100MPD 
6800 | 3400.00} 0.22 3300 25.0 | 40.0) 12.5] 1.0 | 493-1118-ND 3.22 24.41 |UVR1H682MRD6 22 590 0.20 190 12.5 | 20.0| 5.0 | 0.6 | 493-1193-ND AT 3.29 |UVR2E220MHD 
10000 |5000.00} 0.30 4000 25.0 | 50.0 | 12.5] 1.0 | 493-1119-ND 4.47 33.87 |UVR1H103MRD 33 865 0.20 230 12.5 | 20.0) 5.0 | 0.6 | 493-1194-ND 56 3.89 |UVR2E330MHD 
63 VDC Working Voltage 47 | 1215 | 0.20 300 [12.5 | 25.0| 5.0] 0.6 | 493-1195-ND 77 5.57 |UVR2E470MHD 
10 | 630 | 0.10 6 1501/1101 20] 05) 4931120-ND 41.73 :‘[UVRIW0OMDD 00 | 2540 | 0.20 520 | 16.0|31.5|7.5| 0.8 | 493-1196-ND 123 9.45 |UVR2E101MHD 
22 | 13.86 | 0.10 400 | 5.0 | 11.0] 20) 05) 493-1121-ND 41 = 73: |UVR1J220MDD 220 | 5540 | 0.20 740 | 20.0 | 40.0| 10.0] 1.0 | 493-1197-ND 2.69 20.38 |UVR2E221MRD 
33 | 20.79 | 0.10 140 | 63 | 11.0] 25) 0.5 | 493-1122-ND 15 99 |UVR1J330MED 220 | 5540 | 0.20 820 | 22.0 | 30.0| 10.0] 1.0 | 493-1198-ND 2.69 20.38 |UVR2E221MRD6 
47 | 29.61 | 0.10 170 | 63 | 11.0] 25) 0.5 | 493-1123-ND 22 1.46 |UVR1J470MED 330 | 8290 | 0.20 1170 | 22.0 | 50.0 |10.0| 1.0 | 493-1199-ND 2.88 21.78 |UVR2E331MRD 
100 | 63.00 | 0.10 300 | 10.0] 12.5| 5.0] 0.6 | 493-1124-ND 28 1.85 |UVR1J101MPD 330 | 8290 | 0.20 970 | 25.0 | 30.0|12.5] 1.0 | 493-1200-ND 2.88 21.78 |UVR2E331MRD6 
220 | 138.60 | 0.10 490 [10.0] 16.0] 50] 06 | 493-1125-ND 37 256 |UVR1J221MPD 470 | 11790 | 0.20 1600 | 25.0 | 50.0|12.5] 1.0 | 493-1201-ND 3.66 27.75 |UVR2E471MRD 
330 | 207.90 | 0.10 710 | 10.0} 20.0| 5.0] 0.6 | 493-1126-ND 52 3.65 |UVR1J331MPD 315 VDC Working Voltage 
470 | 296.10 | 0.10 900 | 12.5] 20.0| 5.0] 06 | 493-1127-ND 63 4.61 |UVR1U471MHD 
1000 | 630.00} 010 | 1300 | 160] 25.0| 7.5) 08 | 493-1129-ND 1.08 7.88 |uvR1J102MHD To) 008 || 0:20 22) 68) 11.0) 25) 0.5 esate 271.7 |UVR2FOTOMED 
2200 |1386.00} 0.12 | 2300 |180|355|75|08| 493-1130-ND 1.47 11.27 |uvR1u222MHD 22 | 108.3 | 0.20 $3 | 80) 11.5) 35 | 0.6 veg eORDy 6-26 (1.80 |UVR2F2R2MPD 
3300 [2079.00] 014 | 2700 | 20.0] 40.0]10.0] 1.0 | 493-1131-ND 2.50 18.95 |UVR1J332MRD place | Meeese 85 10.0) 125) 5.0 | 06 ees 286 /UVRESROMPD 
3300 |2079.00} 0.14 | 2600 |25.0/ 300/125) 1.0 | 493-1132-ND 250 1895 luvRius32mrps| | */ | 18805 | 0.20 85 10.0 | 125 | 5.0 0.6 eegeuaeag =o) 2.68. /UVROMR7MPD 
4700 |2961.00} 0.16 | 3400 | 22.0| 50.0| 10.0] 1.0 | 493-1133-ND 3.19 24.17 JUVR1U472MRD 10 | 955 | 020 | 115 | 10.0 | 20.0 5.0 | 0.6 RSBAIAURANE 44 3.05 |UVRZFIOOMPD 
4700 |2961.00] 0.16 3200 | 25.0 | 40.0] 12.5] 1.0 | 493-1134-ND 319 24.17 JUVR1U472MRD6 22 | 733 | 0.20 190 | 12.5 | 20.0 | 5.0 ) 0.6 | 493-1207-ND = 563.89 /UVR2F220MHD 
6800 | 4284.00] 0.20 3900 | 25.0 | 50.0) 12.5] 1.0 | 493-1135-ND 4.32 32.67 | UVR1J682MRD 33 | 1079.5] 0.20 275 | 16.0 | 25.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1208-ND = 89. 6.46 | UVR2F330MHD 
100 VG Warking Voltage 47 | 1520.5 | 0.20 340 | 16.0} 25.0| 7.5] 08 | 493-1209-ND 1.00 7.68 |UVR2F470MHD 
400 | 3190 | 0.20 560 | 18.0|35.5|7.5|08 | 493-1210-ND 1.28 9.84 |UVR2FI01MHD 
O41 | $00) 008 | 21 | 5.0 | 11.0) 20) 05 Cece 15 = 99 /UVR2AORIMDD 220 | 6970 | 0.20 | 950 |22.0/ 50.0] 10.0) 1.0 | 493-1211-ND 3.64 27.56 |UVR2F221MRD 
0.22 | 3.00 | 0.08 47 | 5.0 | 11.0] 2.0] 05 | 493-1137-ND 15 99 |UVR2AR22MDD 
waa. | aigor| <oga 7 50 1110/20/05 ROMANE is 99 lUVRoARaaMDD 220 | 6970 | 0.20 770 =| 25.0 | 30.0|12.5] 1.0 | 493-1212-ND 3.64 27.56 |UVR2F221MRD6 
Gar-|-a.00-'| 2068 io 6} 80 410] 90| 05 MORENO 45 99 luvazanarmpo 330 | 10435 | 0.20 1250 | 25.0 | 50.0125] 1.0 | 493-1213-ND 4.15 31.46 |UVR2F331MRD 
1 | 3.00 | 0.08 21 5.0 | 11.0] 2.0] 05 | 493-1140-ND 11 «73: |UVR2A010MDD 350 VDC Working Voltage 
2.2 3.00 0.08 30 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1141-ND AW 73° |UVR2A2R2MDD 1 75 0.25 22 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1214-ND 7 4.77 |UVR2V010MED 
3.3 3.30 0.08 40 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 | 493-1142-ND 19 1.25 |UVR2A3R3MDD 292 417 0.25 38 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 | 493-1215-ND 25 1.72 |UVR2V2R2MPD 
47 | 4.70 | 0.08 45 | 9.0 | 11.0) 2.0) 0.5 | 493-1143-ND 11.73 | UVR2A4R7MDD 3.3 | 155.5 ] 0.25 55 | 10.0} 12.5| 5.0] 0.6 | 493-1216-ND 35 2.44. |UVR2V3R3MPD 
10 | 10.00 ) 0.08 7 | 68 | 11.0) 25) 0.5 GcaNDe 15 99 /UVR2AT00MED 47 | 2085 ) 0.25 65 | 10.0] 12.5] 5.0] 06 | 493-1217-ND 35.2.4. |UVR2V4R7MPD 
22 | 22.00 | 0.08 130 | 63 | 11.0] 25] 0.5 | 493-1145-ND 22,» 1.46 | UVR2A220MED 10 | 390 | 0295 115 1001200! 50/06 | 493t21@ND 44 3.05 [UVREVIOOMPD 
33 | 33.00 | 0.08 180 | 80 | 11.5] 35] 06] 493-1146-ND 29 2.00 |UVR2A330MPD eT aT 900 1250501 s0loe MGSEEeNION 54 27a luvrovozomnp 
47 | 47.00 | 0.08 230 | 10.0| 125| 5.0] 0.6 | 493-1147-ND 32 2.24 |UVR2A470MPD adit Gages Ge 7s (160/080 75 | 08 RSTO es 624 |UVROVaa0MED 
100 | 100.00 | 0.08 370 | 10.0] 20.0| 5.0] 06 | 493-1148-ND 45 3.15 |UVR2A101MPD ia) dene: | G96 aso 1601355175108 RGReeINEM 104 951 luvRova7oMHD 
220 | 220.00 | 0.08 620 [125] 25.0| 5.0] 06 | 493-1149-ND 71 5.15 |UVR2A221MHD foac'| saedgl|| cos 500180 |/400| 75/08 Reet 444 ato luvRovioimHD 
= oon a a 7 os 7 od 7 = OMe i100 | 3540 | 0.25 570 | 22.0 | 30.0| 10.0] 1.0 | 493-1223-ND 1.44 114.10 [UVR2V101MRD6 
1000 1000.00} 0.08 | 1380 |18.0| 40.0] 7.5) 0.8 | 493-1152-ND 1.35 1041 |UVR2A102MHD 220 |. 7740.) 025 850 22.0) 50.0) 10.0) 1.0 Pegeaeg 415 3146 /UVR2V221MRD 
2200 |2200.00} 0.10 | 2400 |22.0| 50.0|10.0] 1.0 | 493-1153-ND 3.36 25.41. |UVR2A222MRD 220 | 7740 | 0.25 | 890 | 75.0 | 40.0 | 12.5) 1.0 [ReaIReeAND 4.15 31.46 |UVR2V221MRDG 
2200 |2200.00] 010 | 2400 |25.0| 40.0/12.5] 1.0 | 493-1154-ND 3.36 25.41 |UVR2A222MRDB 400 VDC Working Voltage 
3300 | 3300.00} 0.12 2900 | 25.0 | 50.0 | 12.5} 1.0 | 493-1155-ND 3.50 26.50 |UVR2A332MRD 1 80 0.25 25 8.0 111.5] 3.5 | 0.6 | 493-1226-ND 30 2.03 |UVR2GO10MPD 
0.47 | 47.52 0.20 15 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1156-ND .20 1.30 )UVR2CR47MED 22 128 0.25 45 10.0 | 12.5) 5.0 | 0.6 | 493-1227-ND 33 9.28 |UVR2G2R2MPD 
1 56 0.20 22 6.3) 11.0) 25) 0.5 | 493-1157-ND = 201.30 | UVR2CO10MED 3.3 | 172 0.25 55 10.0 | 12.5| 5.0 | 0.6 | 493-1228-ND 35 2.44 |UVR2G3R3MPD 
22 | 75.2 | 0.20 33 63 / 11.0) 25) 0.5 | 493-1158-ND = .25 1.66 | UVR2C2R2MED 47 | 228 | 0.25 70 | 10.0] 16.0] 5.0 | 0.6 | 493-1229-ND 36 2.49 |UVR2G4R7MPD 
33 | 928 | 0.20 40 | 63 | 11.0] 25] 0.5 | 493-1159-ND 23 1.60 |UVR2C3R3MED to | 440 | 025 430 1125/2001 50) 06 | 493-1230-ND 50 3.47 [UVR2G1OOMHD 
47 | 1152 | 0.20 50 | 63 | 11.0] 25] 05 | 493-1160-ND 23 1.56 |UVR2C4R7MED 55) gp ull 098 oa 116012501751 08 MEMES 08 604 luvnocoeomnn 
10 | 200) 0.20 80 | 8.0 | 11.5) 3.5) 0.6 IQGISINDS §=24 = 1.68 |UVR2C100MPD 33 | 1360 | 0.25 300 |16.0|315| 7.5 | 08 | 493-1232-ND 1.02 7.83 |UVR2G330MHD 
22 | 902 | 0.20 | 155) 10.0) 16.0) 5.0) 0.6 Oneeg 833 2.27 |UVR2C220MPD 47 | 1920 | 025 | 370 |160/ 355) 75| 08 | 493-1233-ND 1.34 10.32 |uVR2G470MHD 
33 | 568 | 0.20 | 205: 10.0 20.0) 5.0) 0.6 Teen 45) 3.15 |UVROC33OMPD too | 4040 | 0.25 | 550 20.0) 40.0 | 10.0) 1.0 | 493-1234-ND 2.73 20.70 |UVR2G101MRD 
a ne ne re be pi _ os pues es ee prsretontes 00 | 4040 | 0.25 530 | 25.0 | 30.0| 12.5] 1.0 | 493-1235-ND 2.73 20.70 |UVR2G101MRD6 
220 | 8840 | 0.25 750 | 25.0 | 50.0| 12.5] 1.0 | 493-1236-ND 4.63 34.29 |UVR2G221MRD 
220 | 3560 | 0.20 800 | 16.0] 355|75]08 | 493-1166-ND 1.16 894 |UVR2C221MHD 
330 | 5320 | 0.20 940 | 18.0} 40.0| 7.5] 08 | 493-1167-ND 149 11.46 |UVR2C331MHD 450 VDC Working Voltage 
330 | 5320 | 0.20 900 | 22.0} 30.0/10.0] 1.0 | 493-1168-ND 1.49 11.46 |UVR2C331MRDB 1 85 0.25 23 «=| 80 |115| 35] 06 | 493-1237-ND 30 =. 2.03_ |UvRawo10MPD 
470 | 7560 | 0.20 | 1410 | 220] 40.0] 10.0] 1.0 | 493-1169-ND 230 17.41 |UVR2C471MRD 22 | 139 | 0.25 35 | 10.0|12.5| 5.0] 0.6 | 493-1238-ND 35 +=. 2.44. |UVRaW2R2MPD 
470 | 7560 | 0.20 | 1290 | 25.0] 30.0] 12.5] 1.0 | 493-1170-ND 230 17.41 |UVR2c471MRD6 33 | 1885 | 0.25 45 | 10.0|16.0| 5.0 | 0.6 | 493-1239-ND 35 2.44: |UVR2W3R3MPD 
1000 | 16040 0.20 1900 25.0 | 50.0) 12.5] 1.0 | 493-1171-ND 2.96 22.45 |UVR2C102MRD 47 | 251.5 0.25 55 10.0 | 20.0) 5.0 | 0.6 | 493-1240-ND 44 3.05 |UVR2W4R7MPD 
200 VDC Working Voltage to | 490 | 0.25 90 | 12.5 | 20.0| 5.0] 06 | 493-1241-ND 543.78 |UVR2W100MHD 
0.47 | 49.4 | 0.20 15 6.3 | 11.0) 25] 05 ) 493-1172-ND 23 1.56 |UVR2DR47MED 22 | 1030 ) 0.25 165 | 16.0 | 25.0] 7.5 | 0.8 | 493-1242-ND = 866.24 | UVR2W220MHD 
1 60 0.20 22 63 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1173-ND 23 1.56 |UVR2D010MED 33 1525 0.25 230 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1243-ND 1.34 10.32 |UVR2W330MHD 
22 84 0.20 33 63 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1174-ND 27 1.77. |UVR2D2R2MED 47 2155 0.25 300 18.0 | 40.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1244-ND 1.63 12.51 |UVR2W470MHD 
3.3 106 0.20 40 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1175-ND 24 1.64 |UVR2D3R3MED 47 2155 0.25 290 22.0 | 30.0 | 10.0] 1.0 | 493-1245-ND 1.63 12.51 |UVR2W470MRD6| 
47 134 0.20 55 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 | 493-1176-ND 29 2.04 |UVR2D4R7MPD 100 | 4540 0.25 350 22.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 | 493-1246-ND 3.27 24.72 |UVR2W101MRD 


1622 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


e e 
nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 


* tan 8: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000uUF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 160to 315 | 350 to 450 


@ i * +1.0 for oD >20 i P+0.5 
G., | } +2.0 for L >20 
45 = 


tan 6 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 0.08 0.20 0.25 
nesnd I L+1.5$-! ¢ Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
vent (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 - 200 | 250 - 350 | 400 | 450 
FEATURES: * Radial lead standard type for general purpose * Small case size * Wide temperature Impedance ratio Z25°C/Z+20°C | 5 4 32 2 2 2 2 3 4 6 | 15 
range ¢ Life: 1000 hours at 105°C ZT/Z20 (Max.) z-40°c/z+20°C|10| 8) 6 | 4/3 3/3 3 4 8 io) — 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | * Endurance: After ie hours application’st’ | a aiianos Change Within +20% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C rated voltage at 105°C, capacitors meet the 
characteristic requirements listed at right. iene 200% or less of initial 
+ Leakage Current: * Shelf Life: After leaving capacitors under specified value 
Rated Voltage: 6.3 to 100 Rated Voltage: 160 to 450 no load at 105°C for 1000 hours, they = =a 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, ¥ ihe Sbecifiod value for endurance Leakage Current Initial specified value or less 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV < 1000: I=0.1CV+40 (IA) or less. mee ‘ Pi . 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minutes application of rated voltage, characteristics listed above. 
is not more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100 (iA) or less. * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Rated 
Leak- | tané | Ripple Cur. Leak- | tans | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz = A 
Cap. | Current} @120Hz| /105°C Dimensions—mm_| Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current}@120Hz|} /105°C Dimensions-mm_| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (pA) /20°C (mA) rms | sp L P Sq | PartNo. 1 10 | Part No. (uF) (uA) /20°C (mA) rms | sp [L P | Sd | PartNo. 1 10 | Part No. 
6.3 VDC Rated Voltage 10000 | 1600.00) 0.38 2060 | 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1292-ND 1.93 14.88 | UVZ1C103MHD 
Z| 3m | om | © [a0 ]uo]z0]os[esremae x sx] | |e |rone| cw | zee felon /oo] 1a osama 2 sar wzsRy 
sa on oe #9 5.0/1.0) 2.0 | 05 aie 20 18 (UveeOMDD 33000 | 5280.00] 0.84 3450 | 25.0 | 50.0 | 12.5] 1.0 | 493-1295-ND 5.48 41.47 | UVZ1C333MRD 
47 3.00 0.28 65 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 | 493-1249-ND .20 1.35| UVZ0J470MDD 
100 | 6.30 | 0.28 9 | 5.0 |11.0] 2.0} 0.5 | 493-1250-ND 25 —-1.66| UVZ0J101MDD 25 VDC Rated Voltage 
220 | 13.86 | 0.28 145 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 | 493-1251-ND 30 1.98| UVZ0J221MDD 47 3.00 0.16 25 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1296-ND 20 1.35 | UVZ1E4R7MDD 
aap | 0708: | 028 5 a2 lio] 25 | os Nesmoeonn Fi Five | Uyz0 SED 10 3.00 0.16 36 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1297-ND Az, 1.14 | UVZ1E100MDD 
Ha) S| 88 111.0) 25 | 0S eased fo UE 22 | 550 | 016 | 58 |50)110/20]05)493-1298-ND 13 88) UVZ1E220M0D 
470 | 29.61 0.28 230 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1253-ND 26 1.84] UVZ0J471MED 33 8.25 0.16 68 50 | 11.0| 2.0 | 0.5 | 493-1299-ND 25 1.66 | UVZ1E330MDD 
1000 | 63.00 | 0.28 390 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 | 493-1254-ND 25 1.66| UVZ0J102MPD 47 | 11.75 | 0.16 83 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1300-ND 14 94] UVZ1E470MDD 
2200 | 138.60} 0.30 710 10.0 | 20.0] 5.0 | 0.6 | 493-1255-ND 55 3.82| UVZ0J222MPD 
aang o0r90. |). as vin 10.0 |200) 5.0 |06 Weeorente fi 297|\UVz70lS3o MPD 100 | 25.00 | 0.16 140 6.3 | 11.0 | 2.5 | 0.5 | 493-1301-ND 19 1.25 | UVZ1E101MED 
H z : 7 a z : i 220 | 55.00 | 0.16 240 8.0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 493-1302-ND 24 1.61 | UVZ1E221MPD 
4700 | 296.10 | 0.34 1090 12.5 | 20.0] 5.0 | 0.6 | 493-1257-ND 85 6.18| UVZ0J472MHD 330 | 82.50 | 0.16 315 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1303-ND 33 2.32 | UVZ1E331MPD 
6800 | 428.40} 0.38 1350 12.5 | 25.0] 5.0 | 0.6 | 493-1258-ND 1.05 8.10} UVZ0J682MHD 470 | 117.50] 0.16 380 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1304-ND 29 2.02 | UVZ1E471MPD 


10000) 630.00] 0.46 1650 | 16.0 | 25.0} 7.5 | 0.8 | 493-1259-ND 1.38 10.62) UVZ0J103MHD 1000 | 250.00 | 0.16 680 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1305-ND «52 3.65 | UVZ1E102MPD 
15000] 945.00) 0.56 2010 | 16.0 /35.5] 75 | 0.8) 493-1260-ND 1.82 13.98] UVZ0J153MHD 2200 | 550.00 | 0.18 1090 | 12.5 | 25.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1306-ND 1.01 7.74 | UVZ1E222MHD 
22000] 1386.00] 0.70 2350 | 18.0 [40.0] 7.5 | 0.8 | 493-1261-ND 1.92 14.55] UVZ0J223MHD 3300 | 825.00 | 0.20 1400 | 16.0 | 25.0 7.5 | 0.8 | 493-1307-ND 92 —«6.72| UVZ1E332MHD 
33000| 2079.00] 0.92 2800 | 22.0 | 50.0] 10.0] 1.0 | 493-1262-ND 3.56 26.92] UVZ0J333MRD 4700 | 1175.00] 0.22 1710 | 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1308-ND 1.34 = 9.76 | UVZ1E472MHD 
6800 | 1700.00] 0.26 2040 | 18.0) 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1309-ND 1.92 14.55 | UVZ1E682MHD 
10000 | 2500.00) 0.34 2150 | 20.0 | 40.0] 10.0] 1.0 | 493-1310-ND 3.12 23.61 | UVZ1E103MRD 


10 VDC Rated Voltage 


22 | 3.00 | 0.24 45 5.0 / 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1263-ND = 20. 1.35] UVZ1A220MDD 15000 | 3750.00) 0.44 2750 | 22.0 | 50.0 | 10.0 1.0 | 493-1311-ND 3.95 29.89] UVZ1E153MRD 
33 | 330 | 0.24 58 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1264-ND 20. ~—-1.35] UVZ1A330MDD | | 22000) 5500.00] 0.58 3250 | 25.0 | 50.0 | 12.5] 1.0 | 493-1312-ND 5.48 41.47 | UVZ1E223MRD 
47 | 470 | 0.24 68 5.0 /11.0] 2.005] 493-1265-ND 20 1.35] UVZ1A470MDD 35 VDC Rated Voltage 

100 | 10.00 | 0.24 105 5.0 /11.0] 2.0}05] 493-1266-ND 25 — 1.66] UVZ1A101MDD rae aetT ii so la10|20 los MSSEQIERIEN a0 gs uvzivanzwon 
220 | 22.00 | 0.24 175 63 /11.0] 2.5 |05 | 493-1267-ND 25 1.76] UVZ1A221MED a0. | aso. | aaa a; 50/110 /20|05 etm 17 14aluvzivioompn 
330 | 33.00 | 0.24 210 63 /11.0] 2.5} 05] 493-1268-ND 26 —‘1.84] UVZ1A331MED 22 | 7.70 | 014 61 5.0 | 11.0] 2.0) 05 | 493-1315-ND 13 88 | UVZ1V220MDD 
470 | 47.00 | 0.24 250 63 /11.0] 25 |05]| 493-1269-ND 36 2.48] UVZ1A471MED 33 | 11.55 | 0.14 75 5.0 | 11.0 | 2.0) 05 | 493-1316-ND 301.98 UVZ1V330MDD 
1000 | 100.00] 0.24 460 | 10.0 |12.5] 5.0 | 0.6 | 493-1270-ND 44 3.05| UVZ1A102MPD 47 | 16.45 | 0.14 93 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1317-ND 14 94 | UVZ1V470MDD 
2200 | 220.00 | 0.26 760 =| 10.0 | 20.0} 5.0 | 0.6 | 493-1271-ND 61 4.27) UVZ1A222MPD 100 | 35.00 | 0.14 150 6.3 | 11.0| 25] 0.5 | 493-1318-ND 24 1.61 | UVZ1V101MED 
3300 | 330.00] 0.28 1000 | 12.5 20.0] 5.0| 06] 493-1272-ND 78 —«5.70] UVZ1A332MHD 220 | 77.00 | 0.14 275 | 10.0} 12.5) 5.0] 0.6 | 493-1319-ND 30 2.03] Uvz1v221MPD 


330 | 115.50] 0.14 350 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1320-ND 39 2.72 | UVZ1V331MPD 
470 | 164.50] 0.14 460 10.0 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1321-ND 40 2.80 | UVZ1V471MPD 
1000 | 350.00 | 0.14 810 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1322-ND 79 5.73 | UVZ1V102MHD 


4700 | 470.00} 0.30 | 1260 | 125 25.0] 5.0 | 0.6 | 493-1273-ND 1.04 —7.55| UVZ1A472MHD 
6800 | 680.00) 0.34 | 1570 | 160 |25.0| 75 |0.8| 493-1274-ND 1.39 10.71] UVZ1A682MHD 
10000] 1000.00] 042 | 1890 | 160/355) 75/08 | 493-1275-ND 1.82 13.98] UVZ1A103MHD 
15000] 1500.00) 0.52 2180 | 18.0 /35.5| 75 | 0.8) 493-1276-ND 1.93 14.88] UVZ1A153MHD 2200 | 770.00 | 0.16 1260 | 16.0] 25.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1323-ND = 795.73 | UVZ1V222MHD 
22000] 2200.00 0.66 | 2650 | 20.0 |40.0]10.0| 1.0| 493-1277-ND 249 18.87] uvztazzamap | | 3300 1155.00) 0.18 | 1610 | 16.0 | 35.5) 7.5) 0.8 | 493-1324-ND 1.82 13.98 | UVZ1V332MHD 


330001 3300.00; 0.88 3050 22.0 150.01 10.0/ 1.0 | 493-1278-ND 3.95 29.89/ UVZ1A333MRD 4700 | 1645.00] 0.20 1910 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1325-ND = 1.94 14.91 | UVZ1V472MHD 
6800 | 2380.00] 0.24 2150 20.0 | 40.0 | 10.0} 1.0 | 493-1326-ND 2.49 18.87 | UVZ1V682MRD 


16 VDC Rated Voltage 40000 | 3500.00] 0.32 2650 | 22.0 | 50.0) 10.0] 1.0 | 493-1327-ND 3.95 29.89] UVZ1V103MRD 
10 | 300 | 020 35 5.0 11101 20105] 493-4279-ND 20 1.35] uvzictoomop | | 15000| 4200.00) 0.36 3100 | 25.0 | 50.0 12.5] 1.0 | 493-1328-ND 5.76 43.62] UVZ1V153MRD 
22 | 352 | 0.20 54 5.0 |11.0| 2.0] 0.5) 493-1280-ND 20 —‘1.35) UVz1c220mDD 50 VDC Rated Voltage 
33] 5.28 | 0.20 65 5.0 11.0) 2.0/0.5 ) 493-1281-ND == .20, 1.35) UVZ1C330MDD 01 | 300 | 0.12 13 5.0 | 11.0| 2.0] 0.5 | 493-1329-ND 20 ~—-1.35] UVZ1HORIMDD 
47 | 7.52 | 0.20 79 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 | 493-1282-ND —.13 88} UVZ1C470MDD 0.22 | 3.00 | 0.12 2.9 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1330-ND 20 ~—-1.35] UVZ1HR22MDD 
100 | 16.00 | 0.20 115 | 5.0 / 11.0] 2.0] 0.5 | 493-1283-ND 14 94] UVZ1C101MDD 0.33 | 3.00 | 012 43 5.0 | 11.0] 2.0] 0.5 | 493-1331-ND 20 1.35] UVZ1HR33MDD 
220 | 35.20] 020 | 190 | 63 |110)25]05] 493-1284-ND 24 —1.61| uvztc2zimep | | 947 | 300 | 0.12 7/50) 11.0) 2.0) 05 peeeeawg §=20) 1.85) UVZIHRA7MDD 
330 | 5280 ) 0.20 265 | 8.0 115] 3.5 | 0.6] 493-1285-ND 36 —-2.48] UVZ1C331MPD a 8 i a el |S 88 |: BVZIHOLOMDD 
470 | 75.20 | 0.20 315 | 80 [115] 35 | 0.6] 493-1286-ND 29 —- 1.96] UVZ1C471MPD 2.2 | 3.00 | 0.12 20 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1334-ND 13 .88 | UVZ1H2R2MDD 
1000 | 160.00 0.20 560 | 10.0 | 16.0] 5.0 | 0.6 | 493-1287-ND 53 3.68] UVZ1C102MPD 3.3 | 3.00 | 0.12 25 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1335-ND 201.35 | UVZ1H3R3MDD 
2200 | 352.00] 0.22 920 | 12.5 }20.0| 5.0 | 0.6) 493-1288-ND 79 ~—5.73] UVZ1C222MHD 47) 3.00 | 0.12 30) 80 | 11.0) 20) 0.5 |AsSa836-ND) 13 88) UVZ1HAR7MDD 
jo | 5.00 | 012 46 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 493-1337-ND 13 88 | UVZ1H100MDD 
3300 | 528.00) 0.24 1170 12.5 | 25.0} 5.0 | 0.6 | 493-1289-ND 1.01 7.74} UVZ1C332MHD 22 41.00 0.12 68 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 | 493-1338-ND 14 94 | UVZ1H220MDD 
4700 | 752.00] 0.26 1480 | 16.0 |25.0| 7.5 | 0.8 | 493-1290-ND 1.35 10.41] UVZ1C472MHD 33 | 1650 | 0.12 90 5.0 | 11.0| 2.0 | 0.5 | 493-1339-ND 24 ~—-1.64| UVZ1H330MDD 


6800 | 1088.00} 0.30 1780 16.0 | 35.5] 7.5 | 0.8 | 493-1291-ND 1.82 13.98] UVZ1C682MHD 


(Continued) 
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michicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Rated 
Leak- | tans | Ripple Cur. Leak- | tand | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz : y age Max. @120Hz : b 
Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions—mm_| Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current }@120Hz| /105°C Dimensions-mm_| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mA)rms | sp | L P | Sq | Part No. 1 10 | Part No. (nF) (uA) /20°C | (mA)rms | gp) L P | 8d | PartNo. 1 10 | Part No. 

47 23.50 0.12 115 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 | 493-1340-ND 16 1.09 | UVZ1H470MED 10 240 0.20 65 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1402-ND 39 2.70 | UVZ2D100MPD 
100 | 50.00 0.12 190 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 | 493-1341-ND .24 1.61 | UVZ1H101MPD 22 480 0.20 120 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1403-ND 57 3.96 | UVZ2D220MPD 
220 | 110.00 | 0.12 300 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1342-ND 36 2.48 | UVZ1H221MPD 33 700 0.20 160 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1404-ND 64 4.48 | UVZ2D330MHD 
330 | 165.00 | 0.12 410 10.0 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1343-ND 46 3.19 | UVZ1H331MPD 47 980 0.20 195 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1405-ND 64 4.48 | UVZ2D470MHD 
470 | 235.00 | 0.12 530 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1344-ND ATs 4.16 | UVZ1H471MHD 100 2040 0.20 375 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1406-ND 1.30 10.02 | UVZ2D101MHD 
1000 | 500.00 | 0.12 950 12.5 | 25.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1345-ND 72 5.24 | UVZ1H102MHD 220 4440 0.20 575 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1407-ND 1.72 13.26 | UVZ2D221MHD 
2200 | 1100.00) 0.14 1470 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1346-ND 1.82 13.98 | UVZ1H222MHD 330 6640 0.20 705 20.0 | 40.0 |10.0] 1.0 | 493-1408-ND 2.60 19.69 | UVZ2D331MRD 


3300 | 1650.00) 0.16 1770 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1347-ND 1.96 14.84) UVZ1H332MHD 470 | 9440 0.20 840 22.0 | 50.0 |10.0| 1.0 | 493-1409-ND 3.33 25.20} UVZ2D471MRD 
4700 | 2350.00) 0.18 2100 20.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 | 493-1348-ND 3.12 23.61} UVZ1H472MRD 
6800 | 3400.00) 0.22 2500 22.0 | 50.0 | 10.0] 1.0 | 493-1349-ND 3.95 29.89] UVZ1H682MRD 


250 VDC Rated Voltage 


10000 | 5000.00} 0.30 | 2850 25.0 | 50.0|12.5| 1.0 | 499-1350-ND 5.48 41.47] UVZ1H103MRD OAT | 2075) 10:20 10 63) 11.0) 25/05 Peewee § 0 2.03) UVZ2ERA7MED 
1 65 | 0.20 15 63 | 11.0) 25] 05 |493-1411-ND 30 + —-2.03 | UVZ2EO1OMED 

63 VDC Rated Voltage 22 | 95 | 0.20 23 63) 11.0) 2505 | 493-1412-ND 28 — 1.96 | UVZ2E2R2MED 

10 | 630 | 0.10 46 | 5.0 | 11.0| 2.0) 0.5 | 493-1351-ND 25 ~—-1.66| UVZ1J100MDD 33 | 1225 | 0.20 32 8.0 | 115/35 |06 | 493-1413-ND 28 —1.96 | UVZ2ESRaMPD 
22 | 13.86 | 0.10 ra 5.0 |11.0| 2.0] 05 | 493-1352-ND 24 —-1.64| uvz1J220MDD 47 | 1575 | 0.20 39 8.0 | 115/35 |06 | 493-1414-ND 35 2.44] UVZ2E4R7MPD 
33 | 20.79 | 0.10 too =| 63 ] 11.0) 25/05 | 493-1353-ND 25 1.76 | UVZ1J330MED a6|) Seni a0 7m. |ioolae0|s0 lo MEMMMERON as aa0| uvzzetoompn 
47 | 29.61 | 0.10 120 «| 63 | 11.0) 25/05 | 493-1354-ND 27 1.88 | UVZ1J470MED Soe || <eans || aan ao [438/200 50 | 06 ROIREE 57 2.9 Uvz2E200MHD 
100 | 63.00 | 0.10 215 | 10.0|125|5.0|06 | 499-1355-ND 36 2.48] UVZ1J101MPD se || ares || pion 10 /125| 00150 | 06 MORMIRRION 64 44s UvZEs30MHD 
220 | 138.60 | 0.10 335 | 10.0] 16.0] 5.0| 0.6 | 493-1356-ND 60 ~—4.17| UVZ1d221MPD 47 | 1215 | 0.20 210 | 125) 25.0|5.0|06 | 499-1418-ND 88 6.40 | UVZ2E470MHD 
330 | 207.90 | 0.10 510 | 10.0] 20.0] 5.0 | 0.6 | 493-1357-ND 59 —4.32| UVZ1d331MPD 100 | 2540 | 0.20 365 | 16.0) 31.5] 75 | 08 | 499-1419-ND 158 12.12] UVZ2E101MHD 


470 | 296.10] 0.10 640 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1358-ND 78 5.70 | UVZ1J471MHD 
1000 | 630.00 | 0.10 930 16.0 | 25.0] 7.5 | 0.8 | 493-1359-ND = 1.18 9.09 | UVZ1J102MHD 
2200 | 1386.00) 0.12 1650 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1360-ND 1.70 = 13.05] UVZ1J222MHD 


220 | 5540 0.20 600 20.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 | 493-1420-ND 1.91 14.67 | UVZ2E221MRD 
330 | 8290 0.20 730 22.0 | 50.0 |10.0) 1.0 | 493-1421-ND 3.17 = 24.04 | UVZ2E331MRD 
470 | 11790 | 0.20 870 25.0 | 50.0 |12.5] 1.0 | 493-1422-ND 4.04 — 30.61 | UVZ2E471MRD 


3300 | 2079.00) 0.14 1950 20.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 | 493-1361-ND 310 23.48] UVZ1J332MRD 


315 VDC Rated Voltage 
4700 | 2961.00) 0.16 2450 22.0 | 50.0 | 10.0} 1.0 | 493-1362-ND 3.91 29.60) UVZ1J472MRD 


6800 | 4284.00| 0.20 | 2800 |25.0 | 50.0|12.5| 1.0 | 493-1363-ND 5.27 39.88 | UVZ1J682MIRD Dn) AS) ee 15 | 88) 11.025 | 0.5 ae §=-28 1.60) UVZ2F010MED 

22 | 1093 | 0.20 26 =| 80 |115/3.5|06 | 493-1424-ND 29 —-2.04| UVZ2F2RAMPD 

100 VDC Rated Voltage 33 | 143.95 | 0.20 38 | 10.0| 125 | 5.0 | 0.6 | 499-1425-ND 32 ~=—-2.20| uvz2F3R3MPD 

o1 | 300 | 008 | 15 | 50/110] 20] 05 | 493-1364-ND 20 1.35| uvzzaoRtmoD | | 47 | 188.05} 0.20 45 |10.0/ 125 | 5.0 | 0.6 | 493-1426-ND 39 +~—«-2.72 | UVZ2F4R7MPD 

022] 3.00 | 008 | 34 |50]110)20/05|493-1365-ND 20 1.35) UVZ2AR22MDD 10 | 355 | 0.20 80 | 10.0] 20.0) 5.0} 0.6 | 493-1427-ND © .45-~—«3.12| UVZ2F100MPD 

_ se a : a 7 oe a - ye ae 2 | 733 | 020 | 115 |125) 200) 50/06 | 493-1428-ND 57 ~—-3.96 | UVZ2F220MHD 

. salen . al es . ne a ieee ene 33 | 10795] 020 | 195 | 160) 25.0) 7.5 |08 | 493-1429-ND 2 ~—5.98| UVZ2F330MHD 

‘ : oe ee ala : : a7 | 15205] 020 | 230 | 160) 25.0) 7.50.8 | 493-1430-ND 1.25 9.60 UVZ2F470MHD 

22 | 300 | 0.08 | 21 | 5.0] 11.0] 20] 05 | 493-1369-ND 20 © 1.35| uvzza2R2mDD | | 100 | 3190 | 0.20 | 395 180] 355] 75) 08 | 493-1431-ND 1.77 13.65 | UVZ2F101MHD 

33 | 330 | 0.08 29 | 5.0 [11.0] 20) 05 | 493-1370-nD 25 +~—1.68| uvzzasramop | | 220 | 6970 | 0.20 | 620 |22.0/ 50.0 |10.0] 1.0 | 493-1432-ND 4.10 31.01 | uvz2F221MRD 

47 | 470 | 0.08 32 | 5.0 [11.0] 2.0) 05 | 493-4371-ND 25 1.66] UVZ2AdR7MDD | | 330 | 10435 | 0.20 | 760 | 25.0/ 50.0 |12.5] 1.0 | 493-1433-ND 5.81 44.02 UVZ2F331MRD 

to | 10.00 | 008 | 54 | 63 | 11.025] 05 |493-1372-ND 24 ~—_1.64| UVZ2A100MED Sap une acieaveiase 

22 | 2200 | 008 | 93 |63 | 110/25) 05 | 493-1373-ND 27 1.88] UVZ2A220MED 

1] 2 | 025 15] 63 | 11.0] 25] 05 | 493-1434-ND 30 2.08] UVZ2vo1oMED 

33 | 33.00 | 008 | 130 | 80 |115|35|06 | 493-1374-ND 36 2.48] UVZ2A330MPD 55: stage il ea os =| ao (1153506 ROMEO «32 -204|vvzovonaupn 

47 | 47.00 | 008 | 165 |100|125| 5.0] 0.6 | 493-1375-ND 35 ~—-2.45| uvz2a47oMPD 9-| 4668 | 098 aa «(100/425 50 |08 RREReRNEN 23 0.44] uvzovanampn 

100 | 100.00) 008 | 265 10.0] 20.0) 5.0] 0.6 | 493-1376-ND 54 3.75] UVZ2A101MPD ag \onaise | ange 5 \t00| 725/50 08 ROME «40976 | Uvzvan7Mpn 

220 | 220.00] 0.08 | 440 125) 25.0] 5.0| 0.6 | 493-1377-ND 85 «6.18 | UVZ2A221MHD 4a. Saag (IP ips ao i400 /2001 800g OMRERNEN 53 403/ UvzavioomPn 
330 | 330.00] 0.08 | 540 125) 25.0|5.0| 0.6 | 493-1378-ND 94 6.85 | UVZ2A331MHD 

2 | sio | 025 | 115 |125| 25.0) 5.0] 06 | 493-1439-ND 61 4.45 | Uvz2v220MHD 

470 | 470.00] 0.08 | 715 16.0) 25.0|75| 0.8 | 493-1379-ND 118 9.09] UVZ2A471MHD a3 | 4195 | 095 | 195 lisolosol7s\ca REMERON 401 7.26 uvzavagomun 


1000 | 1000.00} 0.08 985 18.0 | 40.0) 7.5 | 0.8 | 493-1380-ND 1.94 = 14.91) UVZ2A102MHD 
2200 | 2200.00) 0.10 1750 22.0 | 50.0 | 10.0] 1.0 | 493-1381-ND 4.38 33.18 | UVZ2A222MRD 
3300 | 3300.00) 0.12 2070 25.0 | 50.0 | 12.5] 1.0 | 493-1382-ND 4.56 34.56 | UVZ2A332MRD 


47 1685 0.25 270 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1441-ND —- 1.37 10.50 | UVZ2V470MHD 
100 | 3540 0.25 420 18.0 | 40.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1442-ND 1.77. 13.41 | UVZ2V101MHD 
220 | 7740 0.25 620 22.0 | 50.0 |10.0} 1.0 | 493-1443-ND 4.50 34.08 | UVZ2V221MRD 


160 VDC Rated Voltage 400 VDC Rated Voltage 


o47 | 4752] 020 | 11 [63 |110]25] 05 | 493-1383-ND 25 1.66 UVZ2CR47MED 5) a0 0k 7 Jeo lt1s)a8 06 MEEMEEMON ao aasl uvzzcviowen 
de Wee Be | |i0i20 16/68) 11.0) 25) 05 faeces = = 1.66) UVZ2COTOMED 22 | 128 | 0.25 30 | 10.0) 125) 5.0] 06 | 493-1445-ND 37 ~—-2.60| UVz2G2R2MPD 
22) 752 | 0.20 | 26 63 /11.0) 25) 0.5 eesoee =O = 2.03/ UVZ2C2R2MED | | 33 | 472 | 025 38 | 10.0/ 125) 5.0] 06 | 493-1446-ND 35 —-2.45 | UVZ2G3R3MPD 
33) 928 | 0.20 ) 30 | 63 | 11.0) 25 | 0.5 | 498-1386-ND 281.96) UVZ2C3RSMED | | 47 | 998 | 025 | 50 |10.0|160/5.0| 0.6 | 493-1447-ND 45 —3.15| UVZ2G4R7MPD 
47 | 1152 | 020 | 34 | 63 | 11.0] 25|05 | 493-1387-ND 28 — 1.96] uvz2caR7MED wo | ato. | os | a0 l425) 200150105 MRE «50 ata uvzctoamen 
10°} 200" |, 0:20 41 | 80 | 11.5) 35) 0.6 (eeeecey 86> = 2.44) UVZ2C100MPD 22 | 920 | 025 | 165 |16.0| 25.0) 7.5/0.8 | 493-1449-ND 98 —7.10| Uvz2G220MHD 


22 392 0.20 100 10.0 | 16.0) 5.0 | 0.6 | 493-1389-ND 5 3.12 | UVZ2C220MPD 
33 568 0.20 145 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1390-ND 57 3.96 | UVZ2C330MPD 
47 792 0.20 195 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1391-ND 64 4.48 | UVZ2C470MHD 
100 | 1640 0.20 215 12.5 | 25.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1392-ND 88 6.40 | UVZ2C101 MHD 


33 1360 0.25 215 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1450-ND 1.37 = 10.50} UVZ2G330MHD 
47 1920 0.25 270 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1451-ND 1.61 12.36 | UVZ2G470MHD 
100 | 4040 0.25 450 20.0 | 40.0 |10.0| 1.0 | 493-1452-ND 2.57 19.48 | UVZ2G101MRD 
220 | 8840 0.25 660 25.0 | 50.0 |12.5| 1.0 | 493-1453-ND 4.57 = 34.64 | UVZ2G221MRD 


220 | 3560 0.20 570 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1393-ND 1.53 =——-11.79 UVZ2C221MHD 
330 | 5320 0.20 750 18.0 | 40.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1394-ND 1.91 14.67 | UVZ2C331MHD 


450 VDC Rated Voltage 


470 | 7560 | 0.20 900 | 22.0 | 40.0} 10.0] 1.0 | 493-1395-ND 253 19.19] Uvz2c471MRD i 8 4] O28 ie 80/115 | 35/06 eee =o 2.82) UVZ2WOIOMPD 
1000 | 16040 | 0.20 1310 | 25.0 | 50.0 | 12.5) 1.0 | 493-1396-ND 3.33 25.20] UVZ2C102MRD aca bee 23/100) 125 | 50) 06 Perec 87 2.58) UVZ2W2R2MPD 
33 | 1885 | 0.25 31 10.0] 16.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1456-ND 48 3.36] UVZ2W3R3MPD 

200 VDC Rated Voltage 47 | 251.5 | 0.25 40 | 10.0| 20.0| 5.0 | 0.6 | 493-1457-ND 59 © 4.13) UVZ2W4R7MPD 

0.47 | 49.4 | 0.20 1 6.3 |11.0| 25] 05 | 493-1397-ND 30 1.98 UVZ2DR47MED 10 | 490 | 0.25 85 | 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1458-ND = 846.08 | UVZ2W100MHD 
1 60 0.20 16 6.3 | 11.0 | 2.5 | 0.5 | 493-1398-ND 30 1.98 | UVZ2D010MED 22 | 1030 | 0.25 115 | 16.0 | 25.0] 7.5 | 0.8 | 493-1459-ND 1.05 8.04 | UVZ2W220MHD 
2.2 84 0.20 25 63 | 11.0 | 25) 0.5 | 493-1399-ND = .25 1.72) UVZ2D2R2MED 33 | 1525 | 0.25 165 | 16.0) 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1460-ND 1.50 11.52 | UVZ2W330MHD 
3.3 | 106 | 0.20 30 6.3 | 11.0 | 25 | 0.5 | 493-1400-ND 28 1.96 | UVZ2D3R3MED 47 | 2155 | 0.25 185 | 18.0 | 40.0] 7.5 | 0.8 | 493-1461-ND 1.87 14.37 | UVZ2W470MHD 
47 | 134 | 0.20 39 8.0 | 11.5 | 3.5) 0.6 | 493-1401-ND = 352.44) UVZ2D4R7MPD 100 | 4540 | 0.25 270 | 22.0 | 40.0 |10.0/ 1.0 | 493-1462-ND 3.46 26.21] UVZ2W101MRD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e e 
nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance, High Reliability 105°C 


* tan 8: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000uF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


ae Rated Volt. (V) | 6.3 10 16 25 35 50 63 | 100 | 160 ~ 250 | 315 ~ 350 | 400 ~ 450 
o saad +1.0 for OD > 20 tie tand (Max.) | 0.22] 0.19 [0.16 | 0.14] 0.12/0.10/0.09/0.08/ 0.15 0.20 0.25 
$ 41.5 forL > 7, pal 
+2.0 forL > 20 * Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
Pressure/ |--141.0¢—+-l— 15 OL. . 
Relief Rated Voltage (V) 6.3-10 | 16-25 | 35-50 | 63-100 | 160-200 | 250} 315-350 | 400 | 450 
vent (@ 6.3 and up) Z-55°C/Z120C | 3 3 3 3 
Impedance 
FEATURES: * Miniature sized + Low imped High reliability withstanding 5000 hour load life at 105°C ig a s sj 8 | 0) — 
: ¢ Miniature sized * Low impedance » High reliability withstanding jour load life at a7 = 
(3000/2000 hours for smaller case sizes as specified) + Ideal for switching power supplies Z-25°C/Z+20°C = ms = = 3 3 4 6 | 15 
SPECIFICATIONS: ¢ Endurance: After an application of D.C. bias Capacitance Change | Within +20% of initial value 
Temperature Range _| -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | __ Voltage plus the rated ripple current for 5000 hours — 
C 7 z (2000 hours for D = 4, 5 and 6.3, 3000 hours for 200 % or less of initial 
apacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C tand sas 
D = 8 and 10) at 105°C the peak voltage shall not specified value 
» Leakage Current: exceed ine tated ae voltage, Capacitors: meeting Leakage Current Initial specified value or less 
characteristic requirements listed at right. 
Rated Volt. (V) 6.3 ~ 100 160 ~ 450 
Leakage After 1 minute application of rated CV < 1000: 1 = 0.1CV+40 (WA) Max. (1 minute) ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
voltage, leakage current is not more than " endurance characteristics listed 
Current ‘ ie CV > 1000: | = 0.04CV+100 (A) Max. (1 minute) 
0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. + 7 4 : 
¢ Marking: Printed with white color letter on dark brown sleeve 
Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current Q Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D L P od Part No. il 10 100 Part No. 
22 4.158 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1687-ND 23 1.51 10.73 UPW0J220MDD 
27 5.103 2.000 0.22 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1688-ND 23 1.51 10.73 UPW0J270MDD 
33 6.237 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1689-ND 23 1.51 10.73 UPW0J330MDD 
33 6.237 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1690-ND 23 1.51 10.73 UPW0J330MDD6 
47 8.883 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1691-ND 23 1.51 10.73 UPW0J470MDD 
47 8.883 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1692-ND 23 1.51 10.73 UPW0J470MDD6 
56 10.584 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1693-ND 23 1.51 10.73 UPWOJ560MDD 
68 12.852 1.300 0.22 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1694-ND 25 1.66 11.84 UPWO0J680MDD 
100 18.9 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1695-ND .26 1.72 12.21 UPW0J101MDD 
120 22.68 0.450 0.22 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1696-ND 28 1.87 13.32 UPW0J121MDD 
150 28.35 0.500 0.22 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1697-ND .28 1.87 13.32 UPW0J151MDD6 
150 28.35 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1698-ND 28 1.87 13.32 UPW0J151MED 
220 41.58 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1699-ND 24 1.64 11.89 UPW0J221MED 
330 62.37 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1700-ND 28 1.92 13.92 UPW0J331MED 
330 62.37 0.230 0.22 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1701-ND .28 1.92 13.92 UPW0J331MED6 
470 88.83 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1702-ND 29 2.04 14.79 UPW0J471MPD 
560 105.84 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1703-ND 31 2.16 15.66 UPW0J561MPD 
680 128.52 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1704-ND 32 2.20 15.95 UPW0J681MPD 
820 154.98 0.085 0.22 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1705-ND .38 2.63 18.75 UPW0J821MPD 
63 820 154.98 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1706-ND 38 2.63 18.75 UPW0J821MPD6 
° 1000 189 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1707-ND 42 2.91 20.75 UPW0J102MPD 
1200 226.8 0.065 0.22 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1708-ND 42 2.94 21.00 UPW0J122MPD 
1200 226.8 0.068 0.22 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1709-ND 50 3.47 24.75 UPW0J122MPD6 
1500 283.5 0.052 0.22 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1710-ND 50 3.47 24.75 UPW0J152MPD 
2200 415.8 0.038 0.24 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1711-ND 57 4.16 30.55 UPW0J222MHD 
2200 415.8 0.045 0.24 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1712-ND 57 4.16 30.55 UPW0J222MPD6 
2700 510.3 0.035 0.24 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1713-ND 73 5.28 38.78 UPW0J272MPD 
3300 623.7 0.038 0.26 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1714-ND 75 5.47 40.19 UPW0J332MHD 
3900 737.1 0.030 0.26 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1715-ND 89 6.50 47.71 UPW0J392MHD 
4700 888.3 0.022 0.28 2555 16 25.0 75 0.80 493-1716-ND 92 6.66 48.88 UPW0J472MHD 
4700 888.3 0.025 0.28 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1717-ND 92 6.66 48.88 UPW0J472MHD6 
5600 1058.4 0.022 0.30 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1718-ND 1.01 7.80 58.50 UPW0J562MHD 
5600 1058.4 0.029 0.30 2205 16 20.0 LD: 0.80 493-1719-ND 1.01 7.80 58.50 UPWO0J562MHD6 
6800 1285.2 0.022 0.32 2555 16 25.0 75 0.80 493-1720-ND 1.04 7.98 59.85 UPW0J682MHD 
6800 1285.2 0.028 0.32 2490 18 20.0 £5: 0.80 493-1721-ND 1.04 7.98 59.85 UPWO0J682MHD6 
8200 1549.8 0.018 0.36 3010 16 31.5 75 0.80 493-1722-ND 1.43 11.01 82.58 UPW0J822MHD 
10000 1890 0.016 0.40 3150 16 31.5 £5: 0.80 493-1723-ND 1.51 11.61 87.08 UPW0J103MHD 
10000 1890 0.020 0.40 2740 18 25.0 75 0.80 493-1724-ND 1.51 11.61 87.08 UPW0J103MHD6 
12000 2268 0.016 0.44 3635 18 31.5 T5' 0.80 493-1725-ND 1.76 13.53 101.48 UPW0J123MHD 
15000 2835 0.015 0.5 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1726-ND 1.86 14.28 107.10 UPW0J153MHD 
22 6.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1727-ND 23 1.51 10.73 UPW1A220MDD 
22 6.6 2.000 0.19 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1728-ND 23 1.51 10.73 UPW1A220MDD6 
33 9.9 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1729-ND 23 1.51 10.73 UPW1A330MDD 
33 9.9 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1730-ND 23 1.51 10.73 UPW1A330MDD6 
39 11.7 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1731-ND 23 1.51 10.73 UPW1A390MDD 
47 14.1 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1732-ND 23 1.51 10.73 UPW1A470MDD 
47 14.1 1.300 0.19 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1733-ND 23 1.51 10.73 UPW1A470MDD6 
82 24.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1734-ND 26 1.72 12.21 UPW1A820MDD 
82 24.6 0.450 0.19 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1735-ND .26 1.72 12.21 UPW1A820MDD6 
100 30 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1736-ND 26 1.72 12.21 UPW1A101MDD 
100 30 0.500 0.19 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1737-ND .26 1.72 12.21 UPW1A101MDD6 
150 45 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1738-ND 24 1.64 11.89 UPW1A151MED 
180 54 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1739-ND .28 1.92 13.92 UPW1A181MED 
220 66 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1740-ND 29 2.00 14.50 UPW1A221MED 
220 66 0.230 0.19 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1741-ND 29 2.00 14.50 UPW1A221MED6 
330 99 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1742-ND 31 2.16 15.66 UPW1A331MPD 
470 141 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1743-ND -36 2.52 18.00 UPW1A471MPD 
10 680 204 0.090 0.19 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1744-ND 38 2.63 18.75 UPW1A681MPD 
680 204 0.085 0.19 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1745-ND .38 2.63 18.75 UPW1A681MPD6 
1000 300 0.068 0.19 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1746-ND 51 3.54 25.25 UPW1A102MPD 
1000 300 0.065 0.19 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1747-ND 51 3.54 25.25 UPW1A102MPD6 
1200 360 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1748-ND 56 3.92 28.00 UPW1A122MPD 
1500 450 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1749-ND 59 4.10 29.25 UPW1A152MPD 
1500 450 0.045 0.19 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1750-ND 59 4.10 29.25 UPW1A152MPD6 
2200 660 0.038 0.21 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1751-ND 73 5.28 38.78 UPW1A222MHD 
2200 660 0.035 0.21 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1752-ND 73 5.28 38.78 UPW1A222MPD6 
2700 810 0.030 0.21 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1753-ND 75 5.47 40.19 UPW1A272MHD 
3300 990 0.030 0.23 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1754-ND 65 4.70 34.55 UPW1A332MHD 
3300 990 0.025 0.23 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1755-ND 65 4.70 34.55 UPW1A332MHD6 
3900 1170 0.022 0.23 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1756-ND -92 6.66 48.88 UPW1A392MHD 
3900 1170 0.029 0.23 2205 16 20.0 75 0.80 493-1757-ND 92 6.66 48.88 UPW1A392MHD6 
4700 1410 0.022 0.25 2555 16 25.0 75 0.80 493-1758-ND 99 7.62 57.15 UPW1A472MHD 
5600 1680 0.022 0.27 2555 16 25.0 T5 0.80 493-1759-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1A562MHD 
5600 1680 0.028 0.27 2490 18 20.0 75 0.80 493-1760-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1A562MHD6 
6800 2040 0.018 0.29 3010 16 31.5 75 0.80 493-1761-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1A682MHD 
(Continued) 
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nichicon 


PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current OQ Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions — mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (HA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D ( [2 od Part No. 1 10 100 Part No. 
6800 2040 0.020 0.29 2740 18 25.0 75 0.80 493-1762-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1A682MHD6 
8200 2460 0.016 0.33 3150 16 35.5 75 0.80 493-1763-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1A822MHD 
10 8200 2460 0.016 0.33 3635 18 31.5 75 0.80 493-1764-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1A822MHD6 
10000 3000 0.015 0.37 3680 18 35.5 75 0.80 493-1765-ND 1.86 14.28 107.10 UPW1A103MHD 
15000 4500 0.014 0.47 3800 18 40.0 75 0.80 493-1766-ND 1.82 13.81 109.41 UPW1A153MHD 
10 4.8 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1767-ND 23 1.51 10.73 UPW1C100MDD 
15 7.2 2.000 0.16 65 4 7.0 15 0.45 493-1768-ND 23 1.51 10.73 UPW1C150MDD 
22 10.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1769-ND 23 1.51 10.73 UPW1C220MDD 
22 10.56 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1770-ND 23 1.51 10.73 UPW1C220MDD6 
27 12.96 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1771-ND 23 1.51 10.73 UPW1C270MDD 
33 15.84 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1772-ND 23 1.51 10.73 UPW1C330MDD 
33 15.84 0.450 0.16 200 6.3 7.0 25 0.45 493-1773-ND 23 1.51 10.73 UPW1C330MDD6 
39 18.72 1.300 0.16 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1774-ND 24 1.61 11.47 UPW1C390MDD 
47 22.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1775-ND 26 1.72 12.21 UPW1C470MDD 
56 26.88 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1776-ND 26 1.72 12.21 UPW1C560MDD 
56 26.88 0.450 0.16 200 6.3 7.0 25 0.45 493-1777-ND 26 1.72 12.21 UPW1C560MDD6 
82 39.36 0.500 0.16 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1778-ND 28 1.87 13.32 UPW1C820MDD 
100 48 0.250 0.16 290 6.3 11.0 25 0.50 493-1779-ND 23 1.60 11.60 UPW1C101MED 
120 57.6 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1780-ND 24 1.64 11.89 UPW1C121MED 
150 72 0.250 0.16 290 6.3 11.0 25 0.50 493-1781-ND 28 1.92 13.92 UPW1C151MED 
180 86.4 0.230 0.16 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1782-ND 29 2.00 14.50 UPW1C181MED 
220 105.6 0.117 0.16 555 8 115 3.5 0.60 493-1783-ND 31 2.16 15.66 UPW1C221MPD 
330 158.4 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1784-ND 38 2.63 18.75 UPW1C331MPD 
470 225.6 0.090 0.16 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1785-ND 39 2.73 19.50 UPW1C471MPD 
470 225.6 0.085 0.16 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1786-ND 39 2.73 19.50 UPW1C471MPD6 
16 680 326.4 0.068 0.16 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1787-ND -55 3.82 27.25 UPW1C681MPD 
680 326.4 0.065 0.16 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1788-ND 55 3.82 27.25 UPW1C681MPD6 
820 393.6 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1789-ND 64 4.48 32.00 UPW1C821MPD 
1000 480 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1790-ND 64 4.48 32.00 UPW1C102MPD 
1200 576 0.045 0.16 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1791-ND -76 5.54 40.66 UPW1C122MPD 
1500 720 0.038 0.16 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1792-ND sth 5.57 40.89 UPW1C152MHD 
1500 720 0.035 0.16 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1793-ND 77 5.57 40.89 UPW1C152MPD6 
2200 1056 0.030 0.18 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1794-ND -60 4.38 32.20 UPW1C222MHD 
2700 1296 0.025 0.18 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1795-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1C272MHD 
2700 1296 0.029 0.18 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1796-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1C272MHD6 
3300 1584 0.022 0.20 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1797-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1C332MHD 
3300 1584 0.022 0.20 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1798-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1C332MHD6 
3900 1872 0.022 0.20 2555 16 25.0 75 0.80 493-1799-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C392MHD 
3900 1872 0.028 0.20 2490 18 20.0 75 0.80 493-1800-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C392MHD6 
4700 2256 0.018 0.22 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1801-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C472MHD 
4700 2256 0.020 0.22 2740 18 25.0 75 0.80 493-1802-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C472MHD6 
5600 2688 0.016 0.24 3150 16 35.5 75 0.80 493-1803-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1C562MHD 
5600 2688 0.016 0.24 3635 18 31.5 75 0.80 493-1804-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1C562MHD6 
6800 3264 0.015 0.26 3680 18 35.5 75 0.80 493-1805-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1C682MHD 
8200 3936 0.015 0.3 3680 18 35.5 75 0.80 493-1806-ND 1.86 14.28 107.10 UPW1C822MHD 
10000 4800 0.014 0.34 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1807-ND 1.82 13.81 109.41 UPW1C103MHD 
47 4 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1808-ND 23 1.51 10.73 UPW1E4R7MDD 
10 75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1809-ND 23 1.51 10.73 UPW1E100MDD 
10 75 2.000 0.14 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1810-ND 23 1.51 10.73 UPW1E100MDD6 
22 16.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1811-ND 26 1.72 12.21 UPW1E220MDD 
22 16.5 0.950 0.14 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1812-ND 26 a72 12.21 UPW1E220MDD6 
27 20.25 1.300 0.14 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1813-ND 26 72 12.21 UPW1E270MDD 
33 24.75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1814-ND 26 1.72 12.21 UPW1E330MDD 
39 29.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1815-ND 30 2.03 14.43 UPW1E390MDD 
39 29.25 0.450 0.14 200 6.3 7.0 25 0.45 493-1816-ND 30 2.03 14.43 UPW1E390MDD6 
47 35.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1817-ND -30 2.03 14.43 UPW1E470MDD 
56 42 0.500 0.14 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1818-ND -30 2.03 14.43 UPW1E560MDD 
82 61.5 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1819-ND 30 2.12 15.37 UPW1E820MED 
100 75 0.250 0.14 290 6.3 11.0 25 0.50 493-1820-ND -30 2.12 15.37 UPW1E101MED 
120 90 0.230 0.14 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1821-ND 31 2.16 15.66 UPW1E121MED 
150 112.5 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1822-ND 32 2.20 15.95 UPW1E151MPD 
220 165 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1823-ND 38 2.63 18.75 UPW1E221MPD 
330 247.5 0.090 0.14 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1824-ND 38 2.66 19.00 UPW1E331MPD 
330 247.5 0.085 0.14 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1825-ND 38 2.66 19.00 UPW1E331MPD6 
470 352.5 0.068 0.14 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1826-ND .57 3.96 28.25 UPW1E471MPD 
25 470 352.5 0.065 0.14 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1827-ND -57 3.96 28.25 UPW1E471MPD6 
560 420 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1828-ND 57 4.16 30.55 UPW1E561MPD 
680 510 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1829-ND .57 4.16 30.55 UPW1E681MPD 
820 615 0.045 0.14 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1830-ND -76 5.54 40.66 UPW1E821MPD 
1000 750 0.038 0.14 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1831-ND 74 5.38 39.48 UPW1E102MHD 
1000 750 0.035 0.14 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1832-ND 74 5.38 39.48 UPW1E102MPD6 
1500 1125 0.022 0.14 2555 16 25.0 75 0.80 493-1833-ND 92 6.69 49.12 UPW1E152MHD 
1500 1125 0.030 0.14 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1834-ND 92 6.69 49.12 UPW1E152MHD6 
1800 1350 0.025 0.14 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1835-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1E182MHD 
1800 1350 0.029 0.14 2205 16 20.0 75 0.80 493-1836-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1E182MHD6 
2200 1650 0.022 0.16 2555 16 25.0 75 0.80 493-1837-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1E222MHD 
2200 1650 0.022 0.16 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1838-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1E222MHD3 
2200 1650 0.028 0.16 2490 18 20.0 75 0.80 493-1839-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1E222MHD6 
2700 2025 0.022 0.16 2555 16 25.0 75 0.80 493-1840-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1E272MHD 
3300 2475 0.018 0.18 3010 16 31.5 75 0.80 493-1841-ND 1.44 11.07 83.03 UPW1E332MHD 
3300 2475 0.020 0.18 2740 18 25.0 75 0.80 493-1842-ND 1.44 11.07 83.03 UPW1E332MHD6 
3900 2925 0.016 0.18 3150 16 35.5 75 0.80 493-1843-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1E392MHD 
3900 2925 0.016 0.18 3635 18 31.5 75 0.80 493-1844-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1E392MHD6 
4700 3525 0.015 0.2 3680 18 35.5 75 0.80 493-1845-ND 1.45 11.13 83.48 UPW1E472MHD 
6800 5100 0.014 0.24 3800 18 40.0 75 0.80 493-1846-ND 1.95 14.79 117.18 UPW1E682MHD 
47 4.935 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1847-ND 23 1.51 10.73 UPW1V4R7MDD 
6.8 7.14 2.000 0.12 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1848-ND 23 1.51 10.73 UPW1V6R8MDD 
10 10.5 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1849-ND 23 1.51 10.73 UPW1V100MDD 
10 10.5 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1850-ND 23 1.51 10.73 UPW1V100MDD6 
12 12.6 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1851-ND 23 1.51 10.73 UPW1V120MDD 
18 18.9 1.300 0.12 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1852-ND 25 1.66 11.84 UPW1V180MDD 
22 23.1 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1853-ND 26 1.72 12.21 UPW1V220MDD 
27 28.35 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1854-ND 26 1.72 12.21 UPW1V270MDD 
27 28.35 0.450 0.12 200 6.3 7.0 25 0.45 493-1855-ND 26 1.72 12.21 UPW1V270MDD6 
35 33 34.65 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1856-ND -30 2.03 14.43 UPW1V330MDD 
39 40.95 0.500 0.12 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1857-ND 23 1.60 11.60 UPW1V390MDD 
47 49.35 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1858-ND 24 1.64 11.89 UPW1V470MED 
56 58.8 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1859-ND 24 1.64 11.89 UPW1V560MED 
82 86.1 0.230 0.12 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1860-ND 33 2.28 16.53 UPW1V820MED 
100 105 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1861-ND 31 2.16 15.66 UPW1V101MPD 
150 157.5 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1862-ND 34 2.36 17.11 UPW1V151MPD 
220 231 0.090 0.12 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1863-ND 42 2.94 21.00 UPW1V221MPD 
220 231 0.085 0.12 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1864-ND 42 2.94 21.00 UPW1V221MPD6 
330 346.5 0.068 0.12 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1865-ND .57 3.96 28.25 UPW1V331MPD 
330 346.5 0.065 0.12 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1866-ND 57 3.96 28.25 UPW1V331MPD6 
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PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current Q Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions — mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms OD od Part No. il 10 100 Part No. 
390 409.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1867-ND 63 4.61 33.84 UPW1V391MPD 
470 493.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1868-ND 63 4.61 33.84 UPW1V471MPD 
560 588 0.045 0.12 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1869-ND 77 5.57 40.89 UPW1V561MPD 
680 714 0.038 0.12 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1870-ND 77 5.57 40.89 UPW1V681MHD 
680 714 0.035 0.12 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1871-ND 77 5.57 40.89 UPW1V681MPD6 
1000 1050 0.030 0.12 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1872-ND 92 6.72 49.35 UPW1V102MHD 
1200 1260 0.025 0.12 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1873-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1V122MHD 
1200 1260 0.029 0.12 2205 16 20.0 75 0.80 493-1874-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1V122MHD6 
35 1500 1575 0.022 0.12 2555 16 25.0 75 0.80 493-1875-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1V152MHD 
1500 1575 0.022 0.12 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1876-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1V152MHD6 
1800 1890 0.022 0.12 2555 16 25.0 75 0.80 493-1877-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V182MHD 
1800 1890 0.028 0.12 2490 18 20.0 75 0.80 493-1878-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V182MHD6 
2200 2310 0.018 0.14 3010 16 31.5 75 0.80 493-1879-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V222MHD 
2200 2310 0.020 0.14 2740 18 25.0 75 0.80 493-1880-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V222MHD6 
2700 2835 0.016 0.14 3150 16 35.5 75 0.80 493-1881-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1V272MHD 
2700 2835 0.016 0.14 3635 18 31.5 75 0.80 493-1882-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1V272MHD6 
3300 3465 0.015 0.16 3680 18 35.5 75 0.80 493-1883-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1V332MHD 
4700 4935 0.014 0.18 3800 18 40.0 75 0.80 493-1884-ND 1.95 14.79 117.18 UPW1V472MHD 
0.47 4 5.000 0.1 25 5 11.0 2.0 0.50 493-1885-ND 23 1.51 10.73 UPW1HR47MDD 
1 4 3.500 0.1 40 5 11.0 2.0 0.50 493-1886-ND 23 1.51 10.73 UPW1H010MDD 
2.2 4 3.000 0.1 55 5 11.0 2.0 0.50 493-1887-ND 23 1.51 10.73 UPW1H2R2MDD 
3.3 4.95 2.600 0.1 65 5 11.0 2.0 0.50 493-1888-ND 23 1.51 10.73 UPW1H3R3MDD 
47 7.05 2.300 0.1 90 5 11.0 2.0 0.50 493-1889-ND 23 1.51 10.73 UPW1H4R7MDD 
10 15 1.400 0.1 120 5 11.0 2.0 0.50 493-1890-ND 25 1.66 11.84 UPW1H100MDD 
10 15 2.500 0.1 90 4 11.0 1.5 0.45 493-1891-ND 25 1.66 11.84 UPW1H100MDD6 
18 27 1.300 0.1 155 5 11.0 2.0 0.50 493-1892-ND 23 1.60 11.60 UPW1H180MDD 
22 33 1.200 0.1 170 5 11.0 2.0 0.50 493-1893-ND 23 1.60 11.60 UPW1H220MDD 
27 40.5 0.900 0.1 215 5 15.0 2.0 0.50 493-1894-ND 23 1.60 11.60 UPW1H270MDD 
33 49.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 25 0.50 493-1895-ND 28 1.96 14.21 UPW1H330MED 
47 70.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1896-ND 30 2.08 15.08 UPW1H470MED 
56 84 0.400 0.1 360 6.3 15.0 25 0.50 493-1897-ND 31 2.16 15.66 UPW1HS560MED 
82 123 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1898-ND 38 2.63 18.75 UPW1H820MPD 
100 150 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1899-ND 38 2.63 18.75 UPW1H101MPD 
120 180 0.155 0.1 635 8 15.0 3.5 0.60 493-1900-ND At 2.87 20.50 UPW1H121MPD 
120 180 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1901-ND At 2.87 20.50 UPW1H121MPD6 
150 225 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1902-ND At 2.87 20.50 UPW1H151MPD 
180 270 0.120 0.1 860 8 20.0 3.5 0.60 493-1903-ND -50 3.47 24.75 UPW1H181MPD 
50 180 270 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1904-ND -50 3.47 24.75 UPW1H181MPD6 
220 330 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1905-ND 50 3.47 24.75 UPW1H221MPD 
220 330 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1906-ND -50 3.47 24.75 UPW1H221MPD6 
270 405 0.082 0.1 1200 10 25.0 5.0 0.60 493-1907-ND 59 4.32 31.73 UPW1H271MPD 
330 495 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1908-ND 59 4.32 31.73 UPW1H331MPD 
330 495 0.060 0.1 1610 10 31.5 5.0 0.60 493-1909-ND 59 4.32 31.73 UPW1H331MPD6 
390 585 0.063 0.1 1480 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1910-ND 77 5.57 40.89 UPW1H391MHD 
470 705 0.060 0.1 1500 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1911-ND 78 5.66 41.60 UPW1H471MHD 
560 840 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1912-ND 95 6.91 50.76 UPW1H561MHD 
680 1020 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1913-ND 95 6.91 50.76 UPW1H681MHD 
680 1020 0.048 0.1 1835 16 20.0 15 0.80 493-1914-ND -95 6.91 50.76 UPW1H681MHD6 
820 1230 0.034 0.1 2285 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1915-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1H821MHD 
820 1230 0.042 0.1 2420 18 20.0 75 0.80 493-1916-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1H821MHD6 
1000 1500 0.034 0.1 2235 16 25.0 75 0.80 493-1917-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1H102MHD 
1200 1800 0.028 0.1 2700 16 31.5 75 0.80 493-1918-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H122MHD 
1200 1800 0.029 0.1 2610 18 25.0 75 0.80 493-1919-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H122MHD6 
1500 2250 0.028 0.1 2700 16 31.5 75 0.80 493-1920-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H152MHD 
1500 2250 0.025 0.1 2790 16 35.5 75 0.80 493-1921-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H152MHD6 
1800 2700 0.025 0.1 3000 18 31.5 75 0.80 493-1922-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1H182MHD 
2200 3300 0.023 0.12 3100 18 35.5 7.5 0.80 493-1923-ND 1.90 14.61 109.58 UPW1H222MHD 
47 8.883 4.700 0.09 68 5 11.0 2.0 0.50 493-1924-ND 26 1.72 12.21 UPW1J4R7MDD 
6.8 12.852 2.500 0.09 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1925-ND 26 1.72 12.21 UPW1J6R8MDD 
6.8 12.852 3.500 0.09 80 4 11.0 1.5 0.45 493-1926-ND 26 1.72 12.21 UPW1J6R8MDD6 
10 18.9 2.100 0.09 110 5 11.0 2.0 0.50 493-1927-ND 26 1.72 12.21 UPW1J100MDD 
12 22.68 2.000 0.09 145 5 11.0 2.0 0.50 493-1928-ND 23 1.60 11.60 UPW1J120MDD 
15 28.35 1.200 0.09 160 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1929-ND 28 1.96 14.21 UPW1J150MED 
18 34.02 1.300 0.09 200 5 15.0 2.0 0.50 493-1930-ND 28 1.96 14.21 UPW1J180MDD 
22 41.58 0.710 0.09 250 6.3 11.0 25 0.50 493-1931-ND 28 1.96 14.21 UPW1J220MED 
33 62.37 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1932-ND 30 2.08 15.08 UPW1J330MED 
39 73.71 0.700 0.09 330 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1933-ND -30 2.12 15.37 UPW1J390MED 
47 88.83 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1934-ND 34 2.36 A7AT UPW1J470MPD 
68 128.52 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1935-ND 38 2.63 18.75 UPW1J680MPD 
100 189 0.256 0.09 535 10 12.5 5.0 0.60 493-1936-ND At 2.87 20.50 UPW1J101MPD 
100 189 0.230 0.09 535 8 15.0 3.5 0.60 493-1937-ND At 2.87 20.50 UPW1J101MPD6 
120 226.8 0.194 0.09 600 10 16.0 5.0 0.60 493-1938-ND -50 3.47 24.75 UPW1J121MPD 
150 283.5 0.194 0.09 660 10 16.0 5.0 0.60 493-1939-ND 50 3.47 24.75 UPW1J151MPD 
180 340.2 0.150 0.09 1020 12.5 15.0 5.0 0.60 493-1940-ND 63 4.61 33.84 UPW1J181MHD6 
180 340.2 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1941-ND 63 4.61 33.84 UPW1J181MPD 
63 220 415.8 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1942-ND -76 5.54 40.66 UPW1J221MPD 
220 415.8 0.130 0.09 1050 10 25.0 5.0 0.60 493-1943-ND -76 5.54 40.66 UPW1J221MPD6 
270 510.3 0.090 0.09 1410 16 15.0 75 0.80 493-1944-ND 77 5.57 40.89 UPW1J271MHD 
330 623.7 0.085 0.09 1285 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1945-ND 77 5.57 40.89 UPW1J331MHD 
390 737.1 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1946-ND 95 6.91 50.76 UPW1J391MHD 
390 737.1 0.086 0.09 1690 18 15.0 75 0.80 493-1947-ND 95 6.91 50.76 UPW1J391MHD6 
470 888.3 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1948-ND -95 6.91 50.76 UPW1J471MHD 
470 888.3 0.059 0.09 1765 16 20.0 75 0.80 493-1949-ND 95 6.91 50.76 UPW1J471MHD3 
470 888.3 0.055 0.09 2090 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1950-ND 95 6.91 50.76 UPW1J471MHD6 
680 1285.2 0.050 0.09 2160 16 25.0 75 0.80 493-1951-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1J681MHD 
680 1285.2 0.055 0.09 2290 18 20.0 75 0.80 493-1952-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1J681MHD3 
680 1285.2 0.047 0.09 2265 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1953-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1J681MHD6 
820 1549.8 0.043 0.09 2670 16 31.5 75 0.80 493-1954-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J821MHD 
820 1549.8 0.043 0.09 2585 18 25.0 75 0.80 493-1955-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J821MHD6 
1000 1890 0.043 0.09 2670 16 31.5 75 0.80 493-1956-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J102MHD 
1000 1890 0.036 0.09 2770 16 35.5 75 0.80 493-1957-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J102MHD6 
1200 2268 0.032 0.09 2950 18 31.5 7.5 0.80 493-1958-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1J122MHD 
1500 2835 0.030 0.09 3095 18 35.5 75 0.80 493-1959-ND 1.90 14.61 109.58 UPW1J152MHD 
2200 4158 0.028 0.11 3200 18 40.0 75 0.80 493-1960-ND 1.95 14.79 117.18 UPW1J222MHD 
0.47 4 43.000 0.08 20 5 11.0 2.0 0.50 493-1961-ND 26 1.72 12.21 UPW2AR47MDD 
1 4 20.000 0.08 30 5 11.0 2.0 0.50 493-1962-ND 26 1.72 12.21 UPW2A010MDD 
2.2 6.6 9.800 0.08 44 5 11.0 2.0 0.50 493-1963-ND 26 1.72 12.21 UPW2A2R2MDD 
3.3 9.9 6.600 0.08 58 5 11.0 2.0 0.50 493-1964-ND 30 2.03 14.43 UPW2A3R3MDD 
100 47 14.1 4.600 0.08 74 5 11.0 2.0 0.50 493-1965-ND -30 2.03 14.43 UPW2A4R7MDD 
6.8 20.4 3.500 0.08 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1966-ND 30 2.03 14.43 UPW2A6R8MDD 
10 30 1.800 0.08 130 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1967-ND -30 2.08 15.08 UPW2A100MED 
15 45 0.830 0.08 180 8 11.5 3.5 0.60 493-1968-ND 34 2.36 17.11 UPW2A150MPD 
18 54 0.800 0.08 200 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1969-ND 34 2.36 17.11 UPW2A180MED 
22 66 0.680 0.08 230 8 1155 3.5 0.60 493-1970-ND 38 2.63 18.75 UPW2A220MPD 
(Continued) 
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° ° . 
michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) ®) 
Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current © Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions — mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D [E P od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 99 0.460 0.08 320 10 12.5 5.0 0.60 493-1971-ND At 2.87 20.50 UPW2A330MPD 
33 99 0.450 0.08 360 8 15.0 3.5 0.60 493-1972-ND At 2.87 20.50 UPW2A330MPD6 
47 141 0.370 0.08 420 10 16.0 5.0 0.60 493-1973-ND 50 3.47 24.75 UPW2A470MPD 
47 141 0.370 0.08 420 8 20.0 3.5 0.60 493-1974-ND 50 3.47 24.75 UPW2A470MPD6 
68 204 0.300 0.08 490 10 20.0 5.0 0.60 493-1975-ND 63 4.61 33.84 UPW2A680MPD 
82 246 0.250 0.08 540 10 25.0 5.0 0.60 493-1976-ND 76 5.54 40.66 UPW2A820MPD 
100 300 0.180 0.08 580 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1977-ND 77 5.57 40.89 UPW2A101MHD 
150 450 0.130 0.08 710 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1978-ND 1.06 7.68 56.40 UPW2A151MHD 
100 180 540 0.120 0.08 790 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1979-ND 1.08 7.87 57.81 UPW2A181MHD 
180 540 0.130 0.08 750 16 20.0 75) 0.80 493-1980-ND 1.08 7.87 57.81 UPW2A181MHD6 
220 660 0.100 0.08 890 16 25.0 75 0.80 493-1981-ND 1.02 7.83 58.73 UPW2A221MHD 
220 660 0.110 0.08 850 18 20.0 75 0.80 493-1982-ND 1.02 7.83 58.73 UPW2A221MHD6 
330 990 0.090 0.08 1080 16 25.0 75 0.80 493-1983-ND 1.35 10.41 78.08 UPW2A331MHD 
390 1170 0.083 0.08 1260 18 25.0 TS 0.80 493-1984-ND 1.43 10.98 82.35 UPW2A391MHD 
470 1410 0.076 0.08 1310 16 31.5 75 0.80 493-1985-ND 1.51 11.58 86.85 UPW2A471MHD 
560 1680 0.068 0.08 1370 18 31.5 75 0.80 493-1986-ND 1.76 13.53 101.48 UPW2A561MHD 
680 2040 0.064 0.08 1410 16 35.5 75) 0.80 493-1987-ND 1.90 14.61 109.58 UPW2A681MHD 
1000 3000 0.047 0.08 1520 18 40.0 75) 0.80 493-1988-ND 2.56 19.35 153.30 UPW2A102MHD 
0.47 47.52 _ 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1989-ND -30 2.08 15.08 UPW2CR47MED 
1 56 _ 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1990-ND -30 2.08 15.08 UPW2C010MED 
2.2 75.2 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1991-ND .36 2.48 17.98 UPW2C2R2MED 
3.3 92.8 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-1992-ND 40 2.80 20.00 UPW2C3R3MPD 
47 115.2 = 0.15 43 8 11.5 3.5 0.60 493-1993-ND 40 2.80 20.00 UPW2C4R7MPD 
10 200 = 0.15 70 10 12.5 5.0 0.60 493-1994-ND 48 3.36 24.00 UPW2C100MPD 
160 22 392 = 0.15 130 10 20.0 5.0 0.60 493-1995-ND -60 4.38 32.20 UPW2C220MPD 
33 568 _ 0.15 180 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1996-ND 74 5.38 39.48 UPW2C330MHD 
47 792 os 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1997-ND 87 6.34 46.53 UPW2C470MHD 
100 1640 = 0.15 330 16 25.0 7.5 0.80 493-1998-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2C101MHD 
220 3560 = 0.15 500 18 35.5 75 0.80 493-1999-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2C221MHD 
220 3560 — 0.15 500 20 31.0 10.0 1.00 493-2000-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2C221MRD6 
330 5320 = 0.15 900 20 40.0 10.0 1.00 493-2001-ND 2.47 18.68 148.05 UPW2C331MRD 
470 7560 _ 0.15 1200 22 50.0 10.0 1.00 493-2002-ND 3.72 28.14 223.02 UPW2C471MRD 
0.47 49.4 = 0.15 12 6.3 11.0 25 0.50 493-2003-ND 33 2.28 16.53 UPW2DR47MED 
1 60 = 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2004-ND 33 2.28 16.53 UPW2D010MED 
2.2 84 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2005-ND 37 2.59 18.50 UPW2D2R2MED 
3.3 106 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-2006-ND 40 2.80 20.00 UPW2D3R3MPD 
47 134 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2007-ND 43 3.01 21.50 UPW2D4R7MPD 
10 240 — 0.15 80 10 16.0 5.0 0.60 493-2008-ND 54 3.78 27.00 UPW2D100MPD 
200 22 480 = 0.15 140 10 20.0 5.0 0.60 493-2009-ND 74 5.38 39.48 UPW2D220MPD 
33 700 _ 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2010-ND 87 6.34 46.53 UPW2D330MHD 
47 980 _ 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2011-ND 92 6.69 49.12 UPW2D470MHD 
100 2040 _ 0.15 335 16 31.5 7.5 0.80 493-2012-ND 1.82 13.98 104.85 UPW2D101MHD 
220 4440 = 0.15 515 18 40.0 7.5 0.80 493-2013-ND 2.26 17.15 135.87 UPW2D221MHD 
220 4440 = 0.15 515 20 35.0 10.0 1.00 493-2014-ND 2.26 17.15 135.87 UPW2D221MRD6 
330 6640 = 0.15 1100 22 40.0 10.0 1.00 493-2015-ND 3.91 29.63 234.78 UPW2D331MRD 
470 9440 _ 0.15 1310 22 50.0 10.0 1.00 493-2016-ND 4.81 36.41 288.54 UPW2D471MRD 
0.47 51.75 _ 0.15 12 6.3 11.0 25 0.50 493-2017-ND 36 2.48 17.98 UPW2ER47MED 
1 65 = 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2018-ND 36 2.48 17.98 UPW2E010MED 
2.2 95 = 0.15 29 8 115 3.5 0.60 493-2019-ND 40 2.80 20.00 UPW2E2R2MPD 
3.3 122.5 = 0.15 42 10 12.5 5.0 0.60 493-2020-ND 42 2.94 21.00 UPW2E3R3MPD 
47 157.5 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2021-ND 48 3.33 23.75 UPW2E4R7MPD 
10 290 = 0.15 88 10 20.0 5.0 0.60 493-2022-ND 60 4.38 32.20 UPW2E100MPD 
250 22 590 — 0.15 155 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2023-ND 74 5.38 39.48 UPW2E220MHD 
33 865 = 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2024-ND 87 6.34 46.53 UPW2E330MHD 
47 1215 = 0.15 230 16 25.0 75 0.80 493-2025-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2E470MHD 
100 2540 ms 0.15 340 18 35.5 75 0.80 493-2026-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2E101MHD 
100 2540 = 0.15 340 20 31.0 10.0 1.00 493-2027-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2E101MRD6 
220 5540 = 0.15 525 20 40.0 10.0 1.00 493-2028-ND 2.57 19.45 154.14 UPW2E221MRD 
330 8290 = 0.15 1150 22 50.0 10.0 1.00 493-2029-ND 4.61 34.90 276.57 UPW2E331MRD 
470 11790 — 0.15 1350 25 50.0 12.5 1.00 493-2030-ND 5.94 44.97 356.37 UPW2E471MRD 
0.47 54.805 = 0.2 1 8 14155 3.5 0.60 493-2031-ND 37 2.59 18.50 UPW2FR47MPD 
1 HAS) _ 0.2 16 8 11.5 3.5 0.60 493-2032-ND 37 2.59 18.50 UPW2F010MPD 
2.2 109.3 _ 0.2 28 10 12.5 5.0 0.60 493-2033-ND 42 2.94 21.00 UPW2F2R2MPD 
3.3 143.95 = 0.2 34 10 12.5 5.0 0.60 493-2034-ND 45 3.12 22.25 UPW2F3R3MPD 
47 188.05 = 0.2 45 10 16.0 5.0 0.60 493-2035-ND 58 4.06 29.00 UPW2F4R7MPD 
315 10 355 = 0.2 72 10 20.0 5.0 0.60 493-2036-ND 61 4.45 32.67 UPW2F100MPD 
22 733 = 0.2 120 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2037-ND tt 5.63 41.36 UPW2F220MHD 
33 1079.5 = 0.2 155 16 25.0 75 0.80 493-2038-ND 1.20 9.21 69.08 UPW2F330MHD 
47 1520.5 _ 0.2 190 16 35.5 75 0.80 493-2039-ND 1.82 13.98 104.85 UPW2F470MHD 
100 3190 _ 0.2 285 18 40.0 7.5 0.80 493-2040-ND 2.19 16.62 131.67 UPW2F101MHD 
100 3190 = 0.2 285 20 35.0 10.0 1.00 493-2041-ND 2.19 16.62 131.67 UPW2F101MRD6 
220 6970 = 0.2 540 22 50.0 10.0 1.00 493-2042-ND 5.36 40.55 321.30 UPW2F221MRD 
0.47 56.45 = 0.2 11 8 115 3.5 0.60 493-2043-ND .38 2.63 18.75 UPW2VR47MPD 
1 75 = 0.2 17 10 12.5 5.0 0.60 493-2044-ND 42 2.94 21.00 UPW2V010MPD 
2.2 117 = 0.2 31 10 16.0 5.0 0.60 493-2045-ND AB 3.19 22.75 UPW2V2R2MPD 
3.3 155.5 = 0.2 38 10 16.0 5.0 0.60 493-2046-ND 54 3.78 27.00 UPW2V3R3MPD 
47 204.5 = 0.2 49 10 20.0 5.0 0.60 493-2047-ND 64 4.45 31.75 UPW2V4R7MPD 
10 390 = 0.2 82 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2048-ND 79 5.76 42.30 UPW2V100MHD 
350 22 810 = 0.2 130 16 25.0 75 0.80 493-2049-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2V220MHD 
33 1195 = 0.2 160 16 31.5 75 0.80 493-2050-ND 1.41 10.83 81.23 UPW2V330MHD 
47 1685 = 0.2 200 18 35.5 75 0.80 493-2051-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2V470MHD 
47 1685 — 0.2 200 20 31.0 10.0 1.00 493-2052-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2V470MRD6 
100 3540 = 0.2 290 20 40.0 10.0 1.00 493-2053-ND 2.57 19.45 154.14 UPW2V101MRD 
220 7740 _ 0.2 550 25 50.0 12.5 1.00 493-2054-ND 6.22 47.06 372.96 UPW2V221MRD 
1 80 _ 0.25 16 10 12.5 5.0 0.60 493-2055-ND A7 3.26 23.25 UPW2G010MPD 
2.2 128 = 0.25 27 10 16.0 5.0 0.60 493-2056-ND 55 3.85 27.50 UPW2G2R2MPD 
3.3 172 = 0.25 36 10 20.0 5.0 0.60 493-2057-ND 64 4.45 31.75 UPW2G3R3MPD 
47 228 = 0.25 43 10 20.0 5.0 0.60 493-2058-ND 74 5.38 39.48 UPW2G4R7MPD 
400 10 440 = 0.25 72 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2059-ND 87 6.34 46.53 UPW2G100MHD 
22 920 — 0.25 110 16 25.0 75 0.80 493-2060-ND 1.33 10.20 76.50 UPW2G220MHD 
33 1360 = 0.25 140 16 31.5 75 0.80 493-2061-ND 1.82 13.98 104.85 UPW2G330MHD 
47 1920 — 0.25 170 18 35.5 75 0.80 493-2062-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2G470MHD 
47 1920 od 0.25 170 20 31.0 10.0 1.00 493-2063-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2G470MRD6 
100 4040 = 0.25 350 22 50.0 10.0 1.00 493-2064-ND 4.03 30.50 241.71 UPW2G101MRD 
1 85 = 0.25 18 10 12.5 5.0 0.60 493-2065-ND AT 3.29 23.50 UPW2W010MPD 
2.2 139 = 0.25 29 10 20.0 5.0 0.60 493-2066-ND 64 4.45 31.75 UPW2W2R2MPD 
3.3 188.5 = 0.25 41 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2067-ND 74 5.38 39.48 UPW2W3R3MHD 
47 251.5 = 0.25 49 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2068-ND 83 6.02 44.18 UPW2W4R7MHD 
450 10 490 = 0.25 75 16 25.0 7.5 0.80 493-2069-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2W100MHD 
22 1030 = 0.25 115 16 31.5 75 0.80 493-2070-ND 1.58 12.12 90.90 UPW2W220MHD 
33 1525 = 0.25 145 18 35.5 75 0.80 493-2071-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2W330MHD 
33 1525 = 0.25 145 20 31.0 10.0 1.00 493-2072-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2W330MRD6 
47 2155 = 0.25 175 20 40.0 10.0 1.00 493-2073-ND 2.57 19.45 154.14 UPW2W470MRD 
100 4540 _ 0.25 350 25 50.0 12.5 1.00 493-2074-ND 5.47 41.45 328.44 UPW2W101MRD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


Extremely Low Impedance, High Reliability 105°C 


Sleeve 


i 
© D+0.5 
v/ 


Pressure 
Relief 


——— 
UJ ol 
—L4+1.5°%— 15 4 
vent (© 6.3 and up) 


* 2.0 for L220 


FEATURES: ° Miniature sized »* Extremely low impedance «* High reliability and long life withstanding 
4,000 hours to 10,000 hours. 


Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
Impedance ratio | Z-20°C / Z+20°C 4 3 2 2 2 2 2 2 
ZT / Z20 (Max.) Z-40°C / Z+20°C 8 6 4 3 3 3 3 3 


¢ Endurance: After an application of D.C bias voltage plus the rated ripple current for stated hours in the 
below chart at 105°C the peak voltage shall not exceed the rated D.C. voltage, capacitors shall meet the 
following requirements. 


SPECIFICATIONS: Case Size oD < 6.3 oD = 8,10 oD 212.5 
Temperature Range -40°C ~ 105°C Rated Voltage 6.3 to 1OWV 4,000 hours 6,000 hours 8,000 hours 
Capacitance Tolerance 420% at 120Hz, 20°C (Vv) 16 to 100WV 5,000 hours 7,000 hours 140,000 hours 

¢ Leakage Current: After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or Capacitance Change wilineee root nial value. 7 

7 tand 200% or less of initial specified value 


3 (uA), whichever is greater. 


*tan 8: For capacitance of more than 1000HF, add 0.02 for every increase of 1000"F. Measurement 
frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Leakage Current Initial specified value or less 


¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 endurance characteristics listed above. 
tan 6 (Max.) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage Impedance tan Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current ohms (0) Max. | (Maximum) @ 100kHz/105°C Dimensions - mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D fe [: od Part No. i 10 100 Part No. 
150 9.45 0.58 0.22 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1463-ND 122. 1.46 10.36 UHE0J151MDD 
330 20.79 0.22 0.22 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1464-ND 29 1.92 13.69 UHE0J331MED 
680 42.84 0.13 0.22 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1465-ND 32 2.24 16.24 UHE0J681MPD 
820 51.66 0.080 0.22 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1466-ND 33 2.32 16.82 UHE0J821MPD 
1000 63 0.087 0.22 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1467-ND 24 1.68 12.18 UHE0J102MPD 
1200 75.6 0.069 0.22 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1468-ND 35 2.45 17.50 UHE0J122MPD 
1200 75.6 0.060 0.22 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1469-ND 35 2.45 17.50 UHE0J122MPD6 
1500 94.5 0.046 0.22 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1470-ND 38 2.66 19.00 UHE0J152MPD 
1800 113.4 0.049 0.22 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1471-ND At 2.87 20.50 UHE0J182MHD 
2200 138.6 0.042 0.24 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1472-ND -50 3.47 24.75 UHE0J222MPD 
2700 170.1 0.031 0.24 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1473-ND 64 4.48 32.00 UHE0J272MPD6 
2700 170.1 0.042 0.24 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1474-ND 64 4.48 32.00 UHE0J272MHD 
3300 207.9 0.035 0.26 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1475-ND 58 4.22 31.02 UHE0J332MHD 
63 3900 245.7 0.027 0.26 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1476-ND 69 4.99 36.66 UHE0J392MHD 
3900 245.7 0.043 0.26 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1477-ND 69 4.99 36.66 UHE0J392MHD6 
4700 296.1 0.024 0.28 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1478-ND -70 5.12 37.60 UHE0J472MHD 
5600 352.8 0.020 0.3 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1479-ND 89 6.46 47.47 UHE0J562MHD 
5600 352.8 0.027 0.3 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1480-ND 89 6.46 47.47 UHE0J562MHD6 
6800 428.4 0.017 0.32 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1481-ND -90 6.56 48.18 UHE0J682MHD 
6800 428.4 0.021 0.32 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1482-ND -90 6.56 48.18 UHEOJ682MHD6 
6800 428.4 0.026 0.32 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1483-ND -90 6.56 48.18 UHE0J682MHD3 
8200 516.6 0.017 0.36 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1484-ND 1.16 8.94 67.05 UHE0J822MHD 
10000 630 0.015 0.4 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1485-ND 1.16 8.94 67.05 UHE0J103MHD 
10000 630 0.019 0.4 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1486-ND 1.16 8.94 67.05 UHE0J103MHD6 
12000 756 0.013 0.44 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1487-ND 1.36 10.44 78.30 UHE0J123MHD 
12000 756 0.015 0.44 4170 18.0 31.5 75 0.8 493-1488-ND 1.36 10.44 78.30 UHE0J123MHD6 
15000 945 0.014 0.5 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1489-ND 1.44 11.04 82.80 UHE0J153MHD 
18000 1134 0.012 0.56 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1490-ND 1.52 11.67 87.53 UHE0J183MHD 
100 10 0.58 0.19 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1491-ND 20 1.30 9.25 UHE1A101MDD 
220 22 0.22 0.19 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1492-ND 30 2.03 14.43 UHE1A221MED 
470 47 0.13 0.19 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1493-ND 32 2.24 16.24 UHE1A471MPD 
680 68 0.087 0.19 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1494-ND 33 2.32 16.82 UHE1A681MPD 
680 68 0.080 0.19 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1495-ND 33 2.32 16.82 UHE1A681MPD6 
1000 100 0.069 0.19 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1496-ND 39 2.70 19.25 UHE1A102MPD 
1000 100 0.060 0.19 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1497-ND 39 2.70 19.25 UHE1A102MPD6 
1200 120 0.046 0.19 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1498-ND 44 3.08 22.00 UHE1A122MPD 
1500 150 0.042 0.19 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1499-ND 46 3.19 22.75 UHE1A152MPD 
1500 150 0.049 0.19 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1500-ND 46 3.19 22.75 UHE1A152MHD6 
2200 220 0.031 0.21 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1501-ND 64 4.48 32.00 UHE1A222MPD 
2200 220 0.035 0.21 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1502-ND 64 4.48 32.00 UHE1A222MHD6 
2200 220 0.042 0.21 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1503-ND 64 4.48 32.00 UHE1A222MHD3 
10 2700 270 0.043 0.21 2210 18.0 15.0 75 0.8 493-1504-ND 63 4.61 33.84 UHE1A272MHD 
3300 330 0.027 0.23 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1505-ND 69 4.99 36.66 UHE1A332MHD 
3900 390 0.024 0.23 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1506-ND 89 6.46 47.47 UHE1A392MHD 
3900 390 0.027 0.23 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1507-ND 89 6.46 47.47 UHE1A392MHD6 
4700 470 0.020 0.25 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1508-ND 89 6.46 47.47 UHE1A472MHD 
5600 560 0.017 0.27 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1509-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1A562MHD 
5600 560 0.021 0.27 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1510-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1A562MHD6 
5600 560 0.026 0.27 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1511-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1A562MHD3 
6800 680 0.017 0.29 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1512-ND 1.16 8.94 67.05 UHE1A682MHD 
6800 680 0.019 0.29 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1513-ND 1.16 8.94 67.05 UHE1A682MHD6 
8200 820 0.015 0.33 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1514-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1A822MHD 
8200 820 0.015 0.33 4170 18.0 31.5 75 0.8 493-1515-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1A822MHD6 
10000 1000 0.013 0.37 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1516-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1A103MHD 
10000 1000 0.014 0.37 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1517-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1A103MHD6 
12000 1200 0.012 0.41 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1518-ND 1.51 11.58 86.85 UHE1A123MHD 
56 8.96 0.58 0.16 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1519-ND 24 1.61 11.47 UHE1C560MDD 
16 120 19.2 0.22 0.16 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1520-ND 24 1.61 11.47 UHE1C121MED 
330 52.8 0.13 0.16 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1521-ND 33 2.32 16.82 UHE1C331MPD 
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michicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) (%) Boks 
Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current | ohms (Q) Max. (Maximum) | @ 100KHz/105°C Dimensions - mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (HA) @ 20°C/100kHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 75.2 0.087 0.16 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1522-ND 35 2.40 17.40 UHE1C471MPD 
470 75.2 0.080 0.16 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1523-ND 35 2.40 17.40 UHE1C471MPD6 
680 108.8 0.069 0.16 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1524-ND 44 3.08 22.00 UHE1C681MPD 
680 108.8 0.060 0.16 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1525-ND 44 3.08 22.00 UHE1C681MPD6 
1000 160 0.046 0.16 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1526-ND -50 3.47 24.75 UHE1C102MPD 
1000 160 0.049 0.16 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1527-ND 50 3.47 24.75 UHE1C102MHD6 
1200 192 0.042 0.16 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1528-ND AB 3.19 22.75 UHE1C122MPD 
1500 240 0.031 0.16 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1529-ND 59 4.26 31.26 UHE1C152MPD 
1500 240 0.035 0.16 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1530-ND 59 4.26 31.26 UHE1C152MHD6 
1500 240 0.042 0.16 1940 16.0 15.0 ec} 0.8 493-1531-ND 59 4.26 31.26 UHE1C152MHD3 
2200 352 0.027 0.18 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1532-ND 71 5.18 38.07 UHE1C222MHD 
2200 352 0.043 0.18 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1533-ND atl 5.18 38.07 UHE1C222MHD6 
16 2700 432 0.024 0.18 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1534-ND 89 6.46 47.47 UHE1C272MHD 
2700 432 0.027 0.18 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1535-ND 89 6.46 47.47 UHE1C272MHD6 
3300 528 0.020 0.20 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1536-ND -92 6.72 49.35 UHE1C332MHD 
3900 624 0.017 0.20 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1537-ND 92 6.72 49.35 UHE1C392MHD 
3900 624 0.021 0.20 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1538-ND 92 6.72 49.35 UHE1C392MHD6 
3900 624 0.026 0.20 2860 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1539-ND 92 6.72 49.35 UHE1C392MHD3 
4700 752 0.017 0.22 3450 16.0 31.5 7.8 0.8 493-1540-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1C472MHD 
4700 752 0.019 0.22 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1541-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1C472MHD6 
5600 896 0.015 0.24 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1542-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1C562MHD 
5600 896 0.015 0.24 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1543-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1C562MHD6 
6800 1088 0.013 0.26 4080 16.0 40.0 eo} 0.8 493-1544-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1C682MHD 
8200 1312 0.014 0.30 4220 18.0 35.5 rec} 0.8 493-1545-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1C822MHD 
10000 1600 0.012 0.34 4280 18.0 40.0 718 0.8 493-1546-ND 1.74 13.35 100.13 UHE1C103MHD 
47 11.75 0.58 0.14 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1547-ND 24 1.61 11.47 UHE1E470MDD 
100 25 0.22 0.14 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1548-ND 24 1.64 11.89 UHE1E101MED 
220 55 0.13 0.14 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1549-ND 33 2.32 16.82 UHE1E221MPD 
330 82.5 0.087 0.14 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1550-ND 32 2.20 15.95 UHE1E331MPD 
330 82.5 0.080 0.14 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1551-ND 32 2.20 15.95 UHE1E331MPD6 
470 117.5) 0.069 0.14 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1552-ND 44 3.08 22.00 UHE1E471MPD 
470 AILS 0.06 0.14 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1553-ND 44 3.08 22.00 UHE1E471MPD6 
680 170 0.046 0.14 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1554-ND 51 3.57 25.50 UHE1E681MPD 
680 170 0.049 0.14 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1555-ND 51 3.57 25.50 UHE1E681MHD6 
820 205 0.042 0.14 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1556-ND 52 3.61 25.75 UHE1E821MPD 
1000 250 0.031 0.14 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1557-ND 58 4.22 31.02 UHE1E102MPD 
1000 250 0.035 0.14 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1558-ND 58 4.22 31.02 UHE1E102MHD6 
1000 250 0.042 0.14 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1559-ND 58 4.22 31.02 UHE1E102MHD3 
25 1200 300 0.043 0.14 2210 18.0 15.0 TS 0.8 493-1560-ND 66 4.77 35.02 UHE1E122MHD 
1500 375 0.027 0.14 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1561-ND wall 5.18 38.07 UHE1E152MHD 
1800 450 0.024 0.14 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1562-ND 89 6.46 47.47 UHE1E182MHD 
1800 450 0.027 0.14 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1563-ND 89 6.46 47.47 UHE1E182MHD6 
2200 550 0.020 0.16 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1564-ND 92 6.72 49.35 UHE1E222MHD 
2200 550 0.026 0.16 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1565-ND 92 6.72 49.35 UHE1E222MHD6 
2700 675 0.017 0.16 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1566-ND -95 6.91 50.76 UHE1E272MHD 
2700 675 0.021 0.16 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1567-ND 95 6.91 50.76 UHE1E272MHD6 
3300 825 0.017 0.18 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1568-ND 1.11 8.55 64.13 UHE1E332MHD 
3300 825 0.019 0.18 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1569-ND 1.11 8.55 64.13 UHE1E332MHD6 
3900 975 0.015 0.18 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1570-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E392MHD 
3900 975 0.015 0.18 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1571-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E392MHD6 
4700 1175 0.013 0.20 4080 16.0 40.0 res} 0.8 493-1572-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E472MHD 
4700 1175 0.014 0.20 4220 18.0 35.5 T5: 0.8 493-1573-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E472MHD6 
5600 1400 0.012 0.22 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1574-ND 1.74 13.35 100.13 UHE1E562MHD 
33 11.55 0.58 0.12 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1575-ND 24 1.61 11.47 UHE1V330MDD 
56 19.6 0.22 0.12 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1576-ND 23 1.60 11.60 UHE1V560MED 
150 52.5 0.13 0.12 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1577-ND .26 1.84 13.34 UHE1V151MPD 
220 77 0.087 0.12 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1578-ND 37 2.56 18.56 UHE1V221MPD 
220 77 0.080 0.12 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1579-ND 37 2.56 18.56 UHE1V221MPD6 
270 94.5 0.069 0.12 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1580-ND 44 3.08 22.00 UHE1V271MPD 
330 115.5 0.060 0.12 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1581-ND 44 3.08 22.00 UHE1V331MPD 
470 164.5 0.046 0.12 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1582-ND 51 3.57 25.50 UHE1V471MPD 
470 164.5 0.049 0.12 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1583-ND 51 3.57 25.50 UHE1V471MHD6 
560 196 0.042 0.12 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1584-ND 52 3.61 25.75 UHE1V561MPD 
680 238 0.031 0.12 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1585-ND 58 4.22 31.02 UHE1V681MPD 
680 238 0.035 0.12 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1586-ND 58 4.22 31.02 UHE1V681MHD6 
680 238 0.042 0.12 1940 16.0 15.0 78 0.8 493-1587-ND 58 4.22 31.02 UHE1V681MHD3 
35 1000 350 0.027 0.12 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1588-ND 71 5.18 38.07 UHE1V102MHD 
1000 350 0.043 0.12 2210 18.0 15.0 eS 0.8 493-1589-ND 71 5.18 38.07 UHE1V102MHD6 
1200 420 0.024 0.12 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1590-ND 89 6.46 47.47 UHE1V122MHD 
1200 420 0.027 0.12 2530 16.0 20.0 15 0.8 493-1591-ND 89 6.46 47.47 UHE1V122MHD6 
1500 525 0.020 0.12 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1592-ND 92 6.72 49.35 UHE1V152MHD 
1800 630 0.017 0.12 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1593-ND 92 6.72 49.35 UHE1V182MHD 
1800 630 0.021 0.12 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1594-ND 92 6.72 49.35 UHE1V182MHD6 
1800 630 0.026 0.12 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1595-ND 92 6.72 49.35 UHE1V182MHD3 
2200 770 0.017 0.14 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1596-ND 1.11 8.55 64.13 UHE1V222MHD 
2200 770 0.019 0.14 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1597-ND 1.41 8.55 64.13 UHE1V222MHD6 
2700 945 0.015 0.14 3610 16.0 35.5 ceo} 0.8 493-1598-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V272MHD 
2700 945 0.015 0.14 4170 18.0 31.5 76 0.8 493-1599-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V272MHD6 
3300 1155 0.013 0.16 4080 16.0 40.0 78 0.8 493-1600-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V332MHD 
3300 1155 0.014 0.16 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1601-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V332MHD6 
3900 1365 0.012 0.16 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1602-ND 1.75 13.47 101.03 UHE1V392MHD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Oks 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current ohms (9) Max. | (Maximum) @ 100KHz/105°C Dimensions — mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) | (uF) (uA) | @ 20°C/100KHz] @120Hz/20°C (mA) rms OD [Ee P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 a 0.70 0.1 180 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1603-ND 24 1.61 11.47 UHE1H220MDD 
56 28 0.30 0.1 295 6.3 11.0 25 0.5 493-1604-ND 24 1.64 11.89 UHE1H560MED 
100 50 0.17 0.1 555 8.0 115 3.5 0.6 493-1605-ND .33 2.32 16.82 UHE1H101MPD 
120 60 0.12 0.1 730 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1606-ND .36 2.52 18.27 UHE1H121MPD 
150 75 0.12 0.1 760 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1607-ND -36 2.52 18.27 UHE1H151MPD 
180 90 0.091 0.1 910 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1608-ND 36 2.49 17.75 UHE1H181MPD 
220 110 0.084 0.1 1050 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1609-ND .38 2.66 19.00 UHE1H221MPD 
270 135 0.060 0.1 1220 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1610-ND 51 3.57 25.50 UHE1H271MPD 
270 135 0.061 0.1 1260 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1611-ND 51 3.57 25.50 UHE1H271MHD6 
330 165 0.055 0.1 1440 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1612-ND 52 3.61 25.75 UHE1H331MPD 
470 235 0.043 0.1 1690 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1613-ND 59 4.32 31.73 UHE1H471MPD 
470 235 0.045 0.1 1660 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1614-ND 59 4.32 31.73 UHE1H471MHD6 
470 235 0.055 0.1 1690 16.0 15.0 75 0.8 493-1615-ND 59 4.32 31.73 UHE1H471MHD3 
50 560 280 0.034 0.1 1950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1616-ND 71 5.18 38.07 UHE1H561MHD 
560 280 0.054 0.1 1930 18.0 15.0 75 0.8 493-1617-ND 71 5.18 38.07 UHE1H561MHD6 
680 340 0.030 0.1 2310 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1618-ND 73 5.31 39.01 UHE1H681MHD 
820 410 0.025 0.1 2510 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1619-ND 89 6.46 47.47 UHE1H821MHD 
820 410 0.034 0.1 2210 16.0 20.0 75 0.8 493-1620-ND 89 6.46 47.47 UHE1H821MHD6 
1000 500 0.021 0.1 2920 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1621-ND 89 6.46 47.47 UHE1H102MHD 
1000 500 0.025 0.1 2555 16.0 25.0 75 0.8 493-1622-ND 89 6.46 47.47 UHE1H102MHD6 
1000 500 0.036 0.1 2490 18.0 20.0 75 0.8 493-1623-ND 89 6.46 47.47 UHE1H102MHD3 
1200 600 0.022 0.1 3010 16.0 31.5 75 0.8 493-1624-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1H122MHD 
1200 600 0.026 0.1 2740 18.0 25.0 75 0.8 493-1625-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1H122MHD6 
1500 750 0.019 0.1 3150 16.0 35.5 75 0.8 493-1626-ND 1.16 8.94 67.05 UHE1H152MHD 
1800 900 0.016 0.1 3710 16.0 40.0 75 0.8 493-1627-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1H182MHD 
1800 900 0.021 0.1 3635 18.0 31.5 75 0.8 493-1628-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1H182MHD6 
2200 1100 0.017 0.12 3680 18.0 35.5 75 0.8 493-1629-ND 1.46 11.25 84.38 UHE1H222MHD6 
2700 1350 0.014 0.12 3800 18.0 40.0 75 0.8 493-1630-ND 1.46 11.25 84.38 UHE1H272MHD 
15 9.45 2.3 0.09 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1631-ND 24 1.61 11.47 UHE1J150MDD. 
33 20.79 1.2 0.09 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1632-ND .23 1.60 11.60 UHE1J330MED 
56 35.28 0.63 0.09 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1633-ND 28 1.92 13.92 UHE1J560MPD 
82 51.66 0.45 0.09 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1634-ND .36 2.52 18.27 UHE1J820MPD 
82 51.66 0.43 0.09 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1635-ND -36 2.52 18.27 UHE1J820MPD6 
120 75.6 0.33 0.09 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1636-ND .38 2.66 19.00 UHE1J121MPD 
120 75.6 0.31 0.09 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1637-ND .38 2.66 19.00 UHE1J121MPD6 
180 113.4 0.21 0.09 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1638-ND 51 3.57 25.50 UHE1J181MPD 
180 113.4 0.23 0.09 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1639-ND 51 3.57 25.50 UHE1J181MHD6 
220 138.6 0.20 0.09 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1640-ND 52 3.61 25.75 UHE1J221MPD 
270 170.1 0.15 0.09 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1641-ND -60 4.35 31.96 UHE1J271MPD 
270 170.1 0.16 0.09 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1642-ND 60 4.35 31.96 UHE1J271MHD6 
270 170.1 0.14 0.09 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1643-ND 60 4.35 31.96 UHE1J271MHD3 
63 330 207.9 0.12 0.09 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1644-ND 69 5.02 36.90 UHE1J331MHD 
390 245.7 0.12 0.09 920 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1645-ND ral 5.18 38.07 UHE1J391MHD 
470 296.1 0.10 0.09 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1646-ND 73 5.31 39.01 UHE1J471MHD 
470 296.1 0.091 0.09 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1647-ND .73 5.31 39.01 UHE1J471MHD6 
560 352.8 0.083 0.09 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1648-ND 84 6.08 44.65 UHE1J561MHD 
560 352.8 0.073 0.09 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1649-ND 84 6.08 44.65 UHE1J561MHD6 
680 428.4 0.071 0.09 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1650-ND -89 6.46 47.47 UHE1J681MHD 
680 428.4 0.080 0.09 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1651-ND 89 6.46 47.47 UHE1J681MHD6 
820 516.6 0.054 0.09 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1652-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J821MHD 
820 516.6 0.057 0.09 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1653-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J821MHD6 
1000 630 0.045 0.09 1790 16.0 35.5 75 0.8 493-1654-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J102MHD 
1000 630 0.047 0.09 1630 18.0 31.5 75 0.8 493-1655-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J102MHD6 
1200 756 0.040 0.09 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1656-ND 1.24 9.57 71.78 UHE1J122MHD 
1200 756 0.040 0.09 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1657-ND 1.24 9.57 71.78 UHE1J122MHD6 
1500 945 0.036 0.09 2330 18.0 40.0 75 0.8 493-1658-ND 1.50 11.52 86.40 UHE1J152MHD 
6.8 6.8 2.3 0.08 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1659-ND 24 1.61 11.47 UHE2A6R8MDD. 
15 15 1.2 0.08 115 6.3 11.0 25 0.5 493-1660-ND 23 1.60 11.60 UHE2A150MED 
27 27 0.63 0.08 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1661-ND 25 1.72 12.47 UHE2A270MPD 
39 39 0.45 0.08 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1662-ND 28 1.92 13.92 UHE2A390MPD 
47 47 0.43 0.08 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1663-ND 28 1.92 13.92 UHE2A470MPD 
56 56 0.33 0.08 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1664-ND .36 2.52 18.27 UHE2A560MPD 
68 68 0.31 0.08 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1665-ND .36 2.52 18.27 UHE2A680MPD 
82 82 0.21 0.08 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1666-ND .36 2.52 18.27 UHE2A820MPD 
82 82 0.23 0.08 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1667-ND .36 2.52 18.27 UHE2A820MHD6 
100 100 0.20 0.08 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1668-ND -38 2.64 19.14 UHE2A101MPD 
120 120 0.15 0.08 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1669-ND 42 2.91 20.75 UHE2A121MPD 
120 120 0.16 0.08 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1670-ND 42 2.91 20.75 UHE2A121MHD6 
150 150 0.14 0.08 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1671-ND 52 3.61 25.75 UHE2A151MHD 
100 180 180 0.12 0.08 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1672-ND 52 3.61 25.75 UHE2A181MHD 
180 180 0.12 0.08 920 18.0 15.0 75 0.8 493-1673-ND 52 3.61 25.75 UHE2A181MHD6 
220 220 0.10 0.08 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1674-ND 58 4.19 30.79 UHE2A221MHD 
220 220 0.091 0.08 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1675-ND 58 4.19 30.79 UHE2A221MHD6 
270 270 0.083 0.08 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1676-ND -60 4.35 31.96 UHE2A271MHD 
270 270 0.073 0.08 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1677-ND 60 4.35 31.96 UHE2A271MHD6 
330 330 0.071 0.08 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1678-ND 1.08 8.34 62.55 UHE2A331MHD 
330 330 0.080 0.08 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1679-ND 1.08 8.34 62.55 UHE2A331MHD6 
390 390 0.054 0.08 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1680-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A391MHD 
390 390 0.057 0.08 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1681-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A391MHD6 
470 470 0.045 0.08 1790 16.0 35.5 75 0.8 493-1682-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A471MHD 
470 470 0.047 0.08 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1683-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A471MHD6 
560 560 0.040 0.08 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1684-ND 1.24 9.57 71.78 UHE2A561MHD 
680 680 0.040 0.08 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1685-ND 1.24 9.57 71.78 UHE2A681MHD 
820 820 0.036 0.08 2330 18.0 40.0 75 0.8 493-1686-ND 1.50 11.52 86.40 UHE2A821MHD 
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(to91) 1631 


michicon 3 Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors 


Specification: Capacitance Tolerance: +20% Polarity Bar Slaave Rated Ripple 

LS Series: — (P.ET.) Case Size cunent ae er ere 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C (160 ~ @d — W.V.| Cap. | @DxL @85°C Digi-Key Pricing Nichicon 
250V), -25°C ~ 85°C (400 ~ 450V) +1 Max. tA (vDC)| (uF) | (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 

GU ‘Series: presse 4.0205 220 | 20x25 | 0.15 1190 | 493-2504-ND 2.05 15.53 123.06 | LLS2D221MELY 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (160~ | Relief Vent L +2 270 | 20x25 | 0.15] 1390 | 493-2505-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2D271MELY 


250V), -25°C ~ 105°C (400 ~ 450V) 270 | 22x25 | 0.15 1370 493-2506-ND 2.22 16.83 133.35 | LLS2D271MELZ 


330 | 20x30 | 0.15 1560 493-2507-ND 2.27 17.17 136.08 | LLS2D331MELY 


LS Series 
_ 330 | 22x25 | 015] 1510 | 493-2508-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2D331MELZ 
; Bete Ripple 390 | 20x35 | 015] 1740 | 493-2500-ND 259 19.64 155.61 | LLS2D391MELY 
Case Size Current 
we.| cap. | goxt esse | Digi-Key Pricing neha 390 | 22x30 | 015] 1730 | 493-2510-ND 259 19.64 155.61 | LLS2D391MELZ 
(vpc)| (uF) | (mm) |Tans| (mA) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 390 | 25x25 | 015) 1710 | 493-2511-ND 2.71 20.51 162.54 | LLS2D391MELA 


470 | 20x35 | 0.15 2030 493-2512-ND 2.72 20.59 163.17 | LLS2D471MELY 
470 | 22x30 | 0.15 1970 493-2513-ND 2.72 20.59 163.17 | LLS2D471MELZ 
470 | 25x25 | 0.15 1950 493-2514-ND 2.96 22.42 177.66 | LLS2D471MELA 
560 | 20x40 | 0.15 2180 493-2515-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2D561MELY 
560 | 22x35 | 0.15 2180 493-2516-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2D561MELZ 
560 | 25x30 | 0.15 2150 493-2517-ND 3.48 26.37 208.95 | LLS2D561MELA 
560 | 30x25 | 0.15 2150 493-2518-ND 3.44 26.02 206.22 | LLS2D561MELB 
200 | 680 | 22x40 | 0.15 2480 493-2519-ND 3.59 27.19 215.46 | LLS2D681MELZ 


270 | 20x25 | 0.15 1280 493-2443-ND 1.88 14.23 112.77 | LLS2C271MELY 
330 | 20x25 | 0.15 1550 493-2444-ND 2.05 15.53 123.06 | LLS2C331MELY 
390 | 20x30 | 0.15 1630 493-2445-ND 2.22 16.83 133.35 | LLS2C391MELY 
390 | 22x25 | 0.15 1630 493-2446-ND 2.22 16.83 133.35 | LLS2C391MELZ 
470 | 20x30 | 0.15 1900 493-2447-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2C471MELY 
470 | 22x30 | 0.15 1860 493-2448-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2C471MELZ 
470 | 25x25 | 0.15 1860 493-2449-ND 248 18.76 148.68 | LLS2C471MELA 


560 | 20x35 | 0.15 2140 | 493-2450-ND 253 19.16 151.83 | LLS2C561MELY 680 | 25x30 | 0.15) 2480 | 498-2500-ND 366 27.69 219.45 | LLSonesiMELA 
560 | 22x30 | 0.15 2150 | 493-2451-ND 253 19.16 151.83 | LLS2C561MELZ 630 | 30x25 |0.15| 2480 | 493-2521-ND 3.80 28.75 227.85 | LLS2D681MELB 
560 | 26x25 | 0.15 | 2150 [ASSRAASANDY) 2.64 20.01 188.55 | LLS2C561MELA 820 | 22x45 | 0.15 | 2810 | 493-2522-ND 4.04 30.58 242.34 | LLS2D821MELZ 
680 | 20x40 | 0.15 2350 493-2453-ND 3.02 22.84 181.02 | LLS2C681MELY 820 | 25x35 | 0.15 2790 493-2523-ND 4.04 30.58 242.34 | LLS2D821MELA 
680 | 22x35 | 0.15 2350 | 493-2454-ND 3.02 22.84 181.02 | LLS2C681MELZ 820 ] 30x30 [015] 2800 | 493-2524-ND 4.28 32.38 256.62 | LLS2D821MELB 
680 | 25x30 | 0.15 2330 | 493-2455-ND 2.96 22.42 177.66 | LLS2C681MELA 1000 | 22x50 [0.15 | 3280 | 493-2525-ND 4.74. 35.91 284.55 | LLS2D102MELZ 
680 | 30x25 | 0.15 2330 | 493-2456-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2C681MELB 1000 | 25x40 | 0.15 | 3280 | 493-2526-ND 4.74 35.91 284.55 | LLS2D102MELA 
820 | 22x40 | 0.15 2680 | 493-2457-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2C821MELZ 1000 | 30x35 [0.15 | 3150 | 493-2527-ND 4.87 36.86 292.11 | LLS2D102MELB 
160 | 820 | 25x30 | 0.15 2650 493-2458-ND 3.32 25.12 199.08 | LLS2C821MELA 1200 | 30x35 | 0.15 3610 493-2528-ND 5.58 42.27 334.95 | LLS2D122MELB 
320 | 30x25 | 0.15 2640 | 493-2459-ND 3.53 26.74 211.89 | LLS2cg21MELB 1200 | 35x30 [0.15] 3570 | 493-2529-ND 5.83 44.12 349.65 | LLS2D122MELC 
1000 | 22x45 | 015 | 3020 | 493-2460-ND 3.78 28.59 226.59 | LLS2C102MELZ 1500) 30x45) 0.15 | 4130 eee 6.11 46.24" 966.45 | LLS2DIS2MELB 


1500 | 35x35 | 0.15 4060 493-2531-ND 6.90 52.23 413.91 | LLS2D152MELC 
1800 | 30x50 | 0.15 4600 493-2532-ND 7.33 55.49 439.74 | LLS2D182MELB 
1800 | 35x40 | 0.15 4590 493-2533-ND 7.85 59.44 471.03 | LLS2D182MELC 
2200 | 35x45 | 0.15 5250 493-2534-ND 10.09 76.43 605.64 | LLS2D222MELC 
180 | 20x25 | 0.15 1200 493-2535-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2E181MELY 
220 | 20x25 | 0.15 1260 493-2536-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2E221MELY 
220 | 22x25 | 0.15 1240 493-2537-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2E221MELZ 
270 | 20x30 | 0.15 1420 493-2538-ND 2.59 19.64 155.61 | LLS2E271MELY 


1000 | 25x35 | 0.15 3000 493-2461-ND 3.80 28.75 227.85 | LLS2C102MELA 
1000 | 30x30 | 0.15 2960 493-2462-ND 4.04 30.58 242.34 | LLS2C102MELB 
1200 | 25x40 | 0.15 3430 493-2464-ND 415 31.43 249.06 | LLS2C122MELA 
1200 | 30x30 | 0.15 3410 493-2465-ND 4.39 33.23 263.34 | LLS2C122MELB 
1200 | 35x25 | 0.15 3400 493-2466-ND 4.75 35.99 285.18 | LLS2C122MELC 
1500 | 25x50 | 0.15 3960 493-2467-ND 4.84 36.65 290.43 | LLS2C152MELA 
1500 | 30x35 | 0.15 3960 493-2468-ND 5.10 38.64 306.18 | LLS2C152MELB 


1500 | 35x30 | 0.15 3940 493-2469-ND 5.35 40.52 321.09 | LLS2C152MELC 270 | 22x25 | 0.15 1500 493-2539-ND 259 19.64 155.61 | LLS2E271MELZ 
1800 | 30x40 | 0.15 4310 493-2470-ND 6.19 46.85 371.28 | LLS2C182MELB 330 | 20x35 | 0.15 1680 493-2540-ND 282 21.39 169.47 | LLS2E331MELY 
1800 | 35x35 | 0.15 4280 493-2471-ND 6.02 45.55 360.99 | LLS2C182MELC 330 | 22x30 | 0.15 1660 493-2541-ND 2.82 21.39 169.47 | LLS2E331MELZ 
2200 | 30x50 | 0.15 4960 493-2472-ND 7.28 55.12 436.80 | LLS2C222MELB 330 | 25x25 | 0.15 1610 493-2542-ND 3.03 22.92 181.65 | LLS2E331MELA 
2200 | 35x40 | 0.15 4960 493-2473-ND 7.01 53.08 420.63 | LLS2C222MELC 390 ] 20x40 | 0.15 1920 493-2543-ND 3.08 23.32 184.80 | LLS2E391MELY 
2700 | 35x45 | 0.15 5570 493-2474-ND 8.95 67.73 536.76 | LLS2C272MELC 390 | 22x35 | 0.15 1880 493-2544-ND 3.08 23.32 184.80 | LLS2E391MELZ 
270 | 20x25 | 0.15 1290 493-2475-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2Z271MELY 390 | 25x30 | 0.15 1880 493-2545-ND 3.20 2419 191.73 | LLS2E391MELA 
330 | 22x30 | 0.15 1770 493-2476-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2Z331MELY 470 | 22x35 | 0.15 2150 493-2546-ND 3.44 26.02 206.22 | LLS2E471MELZ 
330 | 22x25 | 0.15 1770 493-2477-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2Z331MELZ 470 | 25x35 | 0.15 2150 493-2547-ND 3.56 26.95 213.57 | LLS2E471MELA 
390 | 20x30 | 0.15 1840 493-2478-ND 227 1747 136.08 | LLS27391MELY 950 | 470 | 30x25 | 0.15 2040 493-2548-ND 3.68 27.83 220.50 | LLS2E471MELB 


560 | 22x40 | 0.15 2480 493-2549-ND 3.92 29.65 234.99 | LLS2E561MELZ 
560 | 25x35 | 0.15 2350 493-2550-ND 3.92 29.65 234.99 | LLS2E561MELA 
560 | 30x25 | 0.15 2350 493-2551-ND 415 31.43 249.06 | LLS2E561MELB 
680 | 25x40 | 0.15 2670 493-2552-ND 4.63 35.03 277.62 | LLS2E681MELA 
680 | 30x30 | 0.15 2710 493-2553-ND 4.63 35.03 277.62 | LLS2E681MELB 
820 | 25x45 | 0.15 3010 493-2554-ND 5.37 40.62 321.93 | LLS2E821MELA 
820 | 30x35 | 0.15 2980 493-2555-ND 5.35 40.52 321.09 | LLS2E821MELB 
820 | 35x30 | 0.15 2960 493-2556-ND 5.83 4412 349.65 | LLS2E821MELC 


390 | 22x25 | 0.15 1840 493-2479-ND 2.27 1717 136.08 | LLS2Z391MELZ 
470 | 20x35 | 0.15 1910 493-2480-ND 2.55 19.29 152.88 | LLS2Z471MELY 
470 | 22x30 | 0.15 1910 493-2481-ND 2.55 19.29 152.88 | LLS2Z471MELZ 
470 | 25x25 | 0.15 2080 493-2482-ND 2.64 19.98 158.34 | LLS2Z471MELA 
560 | 20x40 | 0.15 2150 493-2483-ND 2.82 21.39 169.47 | LLS2Z561MELY 
560 | 22x35 | 0.15 2250 493-2484-ND 2.82 21.39 169.47 | LLS2Z561MELZ 
560 | 25x25 | 0.15 2150 493-2485-ND 2.92 22.10 175.14 | LLS2Z561MELA 


680) 22x35 | 0.15 | 2480 ABS EAASS ND 3.24 24.57 194.67 | LLS22681MELZ 1000 | 30x40 | 0.15 | 3560 | 499-2557-ND 6.54 49.50 392.28 | LLS2E102MELB 
680) 25x30 | 0.15 | 2500 ASes2AB7ND 9.34 © 25.25 200.13 | LLS22681MELA 1000 | 35x35 | 0.15] 3480 | 493-2558-ND 6.90 52.23 413.91 | LLS2E102MELC 
680 | 30x25 | 0.15 2460 | 493-2488-ND 3.57 27.00 213.99 | LLS2Z681MELB 1200 | 30x45 | 0.15 3990 | 493-2559-ND 7.33 55.49 439.74 | LLS2E122MELB 
180 | 820 22x40 | 0.15 2860 493-2489-ND 3.71 28.06 222.39 | LLS2Z821MELZ 4200 | 35x35 | 0.15 3840 493-2560-ND 7.38 55.89 442.89 | LLS2E122MELC 
820 | 25x35 [015] 2750 | 493-2490-ND 3.80 28.75 227.85 | LLS27821MELA 1500 | 35x40 | 0.15 | 4330 | 493-2561-ND 9.64 7295 578.13 | LLS2E152MELC 
820 | 30x25 | 0.15| 2690 | 493-2491-ND 3.98 30.16 238.98 | LLS2Z821MELB 1800 | 35x50 | 0.15 | 4540 | 493-2562-ND 10.37 78.55 622.44 | LLS2E182MELC 
1000 | 22x20] 015] 3100 | 493-2492-ND 3.88 © 29.39 292.89 | LLS2Z102MELZ 68 | 20x25 | 0.15 750 | 493-2563-ND 1.90 14.39 114.03 | LLS2G680MELY 
1000 | 25x40 | 0.15 3060 493-2493-ND 4.31 32.62 258.51 | LLS27102MELA 82 | 20x30 | 0.15 820 493-2564-ND 2.05 15.50 122.85 | LLS2G820MELY 
1000 | 30x30 | 0.15 3100 | 493-2494-ND 4.54 34.37 272.37 | LLS2Z102MELB 82 | 22x25 | 0.15 840 493-2565-ND 2.05 15.50 122.85 | LLS2G820MELZ 
1200 | 25x45 ]0.15| 3630 | 493-2495-ND 4.96 37.52 297.36 | LLS2Z122MELA 100 | 20x80 / 0.15) 950 ezeooeg §=62.19 16.62 131.67 | LLS2G101MELY 
4200 | 30x35 | 015| 3550 | 493-2496-ND 5.18 39.25 311.01 | LLS2Z122MELB 100 | 22x25 | 0.15 950 | 493-2567-ND 2.19 16.62 131.67 | LLS2G101MELZ 
1200 | 35x30 | 015) 3490 | 493-2497-ND 5.47 41.39 + 328.02 | LLS27122MELC apo | 120 | 20x85) 015) 1070 eo =O 18.87 149.52 | LLS2GI2IMELY 


120 | 22x30 | 0.15 1090 493-2569-ND 249 18.87 149.52 | LLS2G121MELZ 
120 | 25x25 | 0.15 1130 493-2570-ND 259 19.64 155.61 | LLS2G121MELA 
150 | 20x40 | 0.15 1220 493-2571-ND 279 21.15 167.58 | LLS2G151MELY 
150 | 22x35 | 0.15 1240 493-2572-ND 279 21.15 167.58 | LLS2G151MELZ 
150 | 25x30 | 0.15 1270 493-2573-ND 2.85 21.60 171.15 | LLS2G151MELA 
180 | 22x40 | 0.15 1410 493-2574-ND 3.09 23.43 185.64 | LLS2G181MELZ 

(Continued) 


1500 | 30x40 | 0.15 4100 493-2498-ND 5.93 44.92 355.95 | LLS2Z152MELB 
1500 | 35x35 | 0.15 4020 493-2499-ND 6.35 48.07 380.94 | LLS2Z152MELC 
1800 | 30x45 | 0.15 4550 493-2500-ND 6.92 52.36 414.96 | LLS2Z182MELB 
1800 | 35x35 | 0.15 4540 493-2501-ND 7.32 55.39 438.90 | LLS2Z182MELC 
2200 | 35x40 | 0.15 4830 493-2502-ND 8.57 64.87 514.08 | LLS2Z222MELC 
2700 | 35x50 | 0.15 5300 493-2503-ND 979 7415 587.58 | LLS2Z272MELC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


() Botis 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current 

W.V.| Cap. | ODxL @85°C Digi-Key Pricing Nichicon W.V.| Cap. | @DxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon 

(VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. il 10 100 | PartNo. (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. if 10 100 Part No. 
180 | 25x30 | 0.15 1440 493-2575-ND 3.30 24.96 197.82 | LLS2G181MELA 1000 | 25x40 | 0.15 2250 493-2641-ND = 4.19 31.72 251.37 | LGU2C102MELA 
180 | 30x25 | 0.15 1520 | 493-2576-ND 340 25.76 204.12 | LLS2G181MELB 1000 | 30x30 [0.15] 2250 | 493-2642-ND 4.19 31.72 251.37 | Leu2c102MELB 
220 | 22x45 | 0.15| 1580 | 493-2577-ND 3.49 26.45 209.58 | LLS2G221MELZ se — He on eee - _ ph Sapiens 

x hk - st i v tf 
Be0 8) (20 3821-08 1640 cages 271 28-06 222.39 LL S2G221MELA 1200 | 30x35 [0.15 | 2490 | 493-2645-ND 4.77—-36.12 286.23 | LGU2C122MELB 
220 | 30x90 | 0.15 | 1660 RRS 3.80 28.81 228.27 | LLS2G221MELB 160 | 1200] 95x90 [015 | 2400 | 493-2646-ND 5.00 87.87 300.09 | LGUAC120MELC 
270 | 25x40 | 0.15 1790 | 493-2580-ND_ 4.10 31.06 246.12 | LLS2G271MELA 1500 | 30x40 | 0.15] 2840 | 493-2647-ND 5.83 44.12 349.65 | LGU2C152MELB 
270 | 30x30 | 0.15 1820 | 493-2581-ND 4.30 32.54 257.88 | LLS2G271MELB 1500 | 35x30 [0.15] 2840 | 493-2648-ND 5.83 44.12 349.65 | Lau2c152MELC 
330 | 25x45 | 0.15 2000 =| 493-2582-ND 4.91 37.15 294.42 | LLS2G331MELA 1800 | 30x45 |0.15| 3320 | 493-2649-ND 6.52 49.40 391.44 | LGU2c182MELB 
400 | 330 | 30x35 | 0.15 2050 493-2583-ND 4.91 37.15 294.42 | LLS2G331MELB 1800 | 35x35 | 0.15 3000 493-2650-ND 6.52 49.40 391.44 | LGU2C182MELC 
330 | 35x30 | 0.15 | 2050 | 493-2584-ND 5.31 40.17 318.36 | LLS2G331MELC 2200 | 35x45 / 0.15 | 8500 | 498-2651-ND) 8.59 65.00 515.13 | LeU2C222MeELC 
300.1 a0wa0 T0118 moe) WEGSSEGENION G51 41.60 23099 | LLSoGgoiMELA 2700 | 35x50 | 0.15} 4000 | 493-2652-ND 9.30 70.44 558.18 | LGU2C272MELC 
220 | 20x25 | 0.15 000 | 493-2653-ND 215 16.30 129.15 | LGU2Z7221MELY 
390 | 35x35 | 0.15 2280 | 493-2586-ND 5.90 44.68 354.06 | LLS2G391MELC pea era bars 1100 | EMR 508 47.05 taara | Lauozo7IMELY 
470 | 30x45 | 0.15 2510 | 493-2587-ND 6.72 50.85 402.99 | LLS2G471MELB gage |o0s a0 OAR 1000 © (RRR «0.98 47.89 441.75 | LquozaaiMELY 
470 35x35 | 0.15 2510 493-2588-ND 6.72 50.85 402.99 | LLS2G471MELC 330 22x25 | 0.15 4200 493-2656-ND 2.36 17.89 141.75 | LGU2Z331MELZ 
560 | 30x50 | 0.15 2850 | 493-2589-ND 7.93 60.08 476.07 | LLS2G561MELB 390 | 20x35 | 0.15 1300 | 493-2657-ND 2.59 19.58 155.19 | LGU2Z7391MELY 
560 | 35x40 | 0.15 2850 | 493-2590-ND 7.62 57.66 456.96 | LLS2G561MELC 390 | 22x30 | 0.15 1350 | 493-2658-ND 259 1958 155.19 | LGU2Z7391MELZ 
680 | 35x50 | 0.15 3100 | 493-2591-ND 10.67 80.77 640.08 | LLS2G681MELC 390 | 25x25 | 0.15 1350 | 493-2659-ND = 2.68 = 20.27 160.65 | LGU2Z391MELA 
56 | 20x25 | 0.20 610 793-2502-ND 2.001541 119.70 | LLS2WSGOMELY 470 | 20x40 | 0.15 1400 | 493-2660-ND 2.91 22.00 174.30 | LGU2Z471MELY 
ax: | Soxao: 9.50 70 Pe 4, 4649 1081 | LLSOWEROMELY 470 | 22x35 | 0.15 1500 | 493-2661-ND 2.91 22.00 174.30 | LGU2Z471MELZ 
470 | 25x30 | 0.15 1500 | 493-2662-ND 3.00 22.68 ‘179.76 | LGU2Z471MELA 
GB. || ce X28: | 0:00 aN agg 14 16.19 128.91 | LLS2WEBOMELZ 470 | 30x25 | 0.15 1500 | 493-2663-ND 3.20 24.25 192.15 | LGU2Z471MELB 
82 | 20x35 | 0.20 800 493-2595-ND 2.29 17.33 137.34 | LLS2W820MELY 560 | 20x45 | 0.15 1550 | 493-2664-ND 3.22 24.41 193.41 | LGU2Z561MELY 
82 | 22x25 | 0.20 860 493-2596-ND 2.29 17.33 137.34 | LLS2W820MELZ 560 | 22x40 | 0.15 1670 493-2665-ND 3.22 24.41 193.41 | LGU2Z561MELZ 
100 | 20x35 | 0.20 880 493-2597-ND 2.59 19.64 155.61 | LLS2W101MELY 560 | 25x30 | 0.15 1670 | 493-2666-ND 3.31 25.10 198.87 | LGU2Z561MELA 
100 | 22x30 | 0.20 950 493-2598-ND 2.59 19.64 155.61 | LLS2W101MELZ 560 | 30x25 | 0.15 1670 | 493-2667-ND 3.54 26.82 212.52 | LGU2Z7561MELB 
400 | 25x25 | 0.20 970 493-2599-ND 2.69 20.38 161.49 | LLS2W101MELA 680 | 22x45 | 0.15 1780 | 493-2668-ND 3.72 28.47 223.23 | LGU2Z681MELZ 
456 4 “Saag 050 990 Ree «99792145 467.58'| LLSaWwI2iMELY 180 | 680 | 25x35 | 0.15 1780 | 493-2669-ND 3.82 28.89 228.90 | LGU2Z681MELA 
120 | 25x35 | 0.20} 1070 | 493-2601-ND 2.79 24.15 167.58 | LLS2W121MELZ ial aceieecal uci 1780 pepematg 404 80.58 242.34 | LEUZZ681 MELB 
680 | 35x25 | 0.15 1780 | 493-2671-ND 4.42 33.44 265.02 | LGU2Z681MELC 
120) 25x80) 0.20) 1090 eeceang = 89 21.92 178.67 | LLS2WI21MELA 820 | 22x50 | 0.15 | 2040 | 493-2672-ND 4.22 31.96 253.26 | LGU2Z821MELZ 
120 | 30x25 | 0.20} 1120 | 493-2603-ND 3.09 23.43 185.64 | LLS2W121MELB 320 | 25x40 | 01512040 149a067a-ND 436 32.99 26145 | LaUozaoiMELA 
150 22x40 | 0.20 1180 493-2604-ND 3.30 24.96 197.82 | LLS2W151MELZ 820 | 30x30 | 0.15 2040 493-2674-ND 458 34.69 274.89 | LGU2Z821MELB 
150 | 25x30 | 0.20} 1250 | 493-2605-ND 3.30 24.96 197.82 | LLS2W151MELA 820 | 35x25 | 015) 2040 | 493-2675-ND 4.95 37.47 296.94 | LGu27821MELC 
450 | 150 | 30x25 | 0.20} 1290 | 493-2606-ND 3.50 26.47 209.79 | LLS2W151MELB 1000 | 25x45 | 0.15] 2300 | 493-2676-ND 4.95 + 37.47 296.94 | LGU2Z102MELA 
tao | 22x45 10201 1320. (|4o3-2607-ND 349 2645 20050 | LLSowieiMeELz 1000 | 30x35 [0.15 | 2300 | 493-2677-ND 5.22 39.54 31.32 | LGU2Z7102MELB 
180 | 25x35 0.20) 1400 | 493-2608-ND 3.80 28.81 228.27 | LLS2W181MELA bi anes aE ne pecans an ee Bee ean 
x ki ~ i m ve s 
180 | 30x80) 0.20) 1450 a 2291-88 258.26 | LLS2W16 MELB 1200 | 30x40 [0.15 | 2550 | 493-2680-ND 6.04 45.71 362.25 | LGu2z122MELB 
220 | 25x40 | 0.20) 1580 RS SIONER = 430 92.54 257.88 | LLS2W221MELA 1200 | 35x30 |015| 2550 | 493-2681-ND 6.52 49.34 391.02 | Leu2z122MELC 
220 | 30x30 | 0.20 1640 | 493-2611-ND 4.30 32.54 257.88 | LLS2W221MELB 1500 | 30x45 | 0.15 2900 | 493-2682-ND 7.08 53.64 425.04 | LGU2Z152MELB 
220 | 35x25 | 0.20 1590 493-2612-ND = 4.50 34.11 270.27 | LLS2W221MELC 1500 | 35x35 | 0.15 2900 493-2683-ND 7.33 55.46 439.53 | LGU2Z152MELC 
270 | 30x35 | 0.20] 1830 | 493-2613-ND 5.31 40.17 318.36 | LLS2W271MELB 1800 | 35x45 [015 | 3300 | 493-2684-ND 8.67 65.64 520.17 | LGu2z182MELC 
270 35x30 | 0.20 1900 493-2614-ND 5.51 41.68 330.33 | LLS2W271MELC 2200 | 35x50 | 0.15 3650 493-2685-ND 10.08 76.32 604.80 | LGU2Z222MELC 
330 | 30x40 | 0.20] 2120 | 493-2615-ND 6.41. 48.52 384.51 | LLS2W331MELB 220) 20x25 | 0.15 | 1000 cea = 226° 17.12 135.66 | LGU20221MELY 
330 | 35x35 | 0.20| 2150 | 493-2616-ND 6.41 48.52 384.51 | LLS2W331MELC 270: | 20x90) 0.15) 1100 eeeagn ny §«2.20 17.96 187.55 | LGU20271MELY 
270 | 22x25 | 0.15 1100 | 493-2688-ND 2.29 17.36 137.55 | LGU2D271MELZ 
390 | 30x45 | 0.20] 2350 | 493-2617-ND 7.33 55.46 439.53 | LLS2W391MELB aq: | san ae l'dta 100 | MEAGRE «554 4904 15246 | LouenaziMELY 
390 | 35x40 | 0.20] 2380 | 493-2618-ND 7.21 54.59 432.60 | LLS2W391MELC aagn| 139490: (Gae 1950 ReeANE 254 1924 150.48 | LquenasiMELZ 
470 | 35x45 | 0.20] 2680 | 493-2619-ND 10.14 76.80 608.58 | LLS2w471MELC 330 | 25x25 | 0.15 1250 )493-2691-ND 2.66 20.11 169.39 | LGU2D331MELA 
560 | 35x50 | 0.20] 2880 | 493-2620-ND 11.49 87.03 _ 689.64 | LLS2W561MELC 390 | 20x40 | 0.15 1310 | 493-2692-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2D391MELY 
: 390 | 22x30 | 0.15 1350 | 493-2693-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2D391MELZ 
GU Series 390 | 25x25 | 0.15} 1350 | 493-2604-ND 2.88 «21.84 173.04 | LGU2D391MELA 
Rated Ripple 470 | 20x45 | 0.15 1450 493-2695-ND 3.02 22.87 ‘181.23 | LGU2D471MELY 
wets (Cop ee benitaal biaicéy pail ates 470 | 22x35 [0.15] 1500 | 493-2696-ND 248 18.76 148.68 | LGU2D471MELZ 
voc)! (ur) | (mm |tane| (may | PartNo. fl A ay iba 470 | 25x30 | 0.15 1500 | 493-2697-ND 313 23.72 187.95 | LGU2D471MELA 
470 | 30x25 | 0.15 1500 | 493-2698-ND 3.37 25.49 202.02 | LGU2D471MELB 
270 | 20x25 | 0.15 1100 | 493-2621-ND 2.14 16.22 128.52 | LGU2C271MELY Bapn!| 290960 1045 4580 Reneeeenn «37° 2549 200.00 | LQUaDseiMELY 
330 | 20x30 | 0.15 1200 | 493-2622-ND 2.25 17.07 135.24 | LGU2C331MELY 560 | 22x40 | 015 1670 | 493-2700-ND 3.37 2549 202.02 | LGU2D561MELZ 
390 | 20x30 | 0.15 1300 | 493-2623-ND 2.31 «17.52 138.81 | LGU2C391MELY 560 | 25x30 | 0.15 1670 }493-2701-ND 349 26.39 209.16 | LGU2D561MELA 
390 | 22x25 | 0.15 1300 493-2624-ND 2.31 17.52 138.81 | LGU2C391MELZ 200 | 560 | 30x25 | 0.15 1670 493-2702-ND 3.69 27.93 221.34 | LGU2D561MELB 
470 20x35 | 0.15 1340 493-2625-ND 2.54 19.24 152.46 | LGU2C471MELY 680 | 22x45 | 0.15 1780 493-2703-ND 3.84 29.04 230.16 | LGU2D681MELZ 
470 | 22x30 | 0.15 1550 | 493-2626-ND 254 19.24 152.46 | LGU2C471MELZ 680 | 25x35 | 0.15 1780 | 493-2704-ND 3.84 29.04 230.16 | LGU2D681MELA 
470 | 25x25 | 0.15 1550 | 493-2627-ND 2.66 + 20.17 159.81 | LGU2C471MELA 680 | 30x30 | 0.15 1780 | 493-2705-ND 4.07 30.79 244.02 | LGU2D681MELB 
560 | 20x40 | 0.15 1500 | 493-2628-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2C561MELY 680 | 35x25 | 0.15 1780 | 493-2706-ND 4.43 33.52 265.65 | LGU2D681MELC 
560 | 22x35 | 0.15 1670 493-2629-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2C561MELZ 820 | 25x45 | 0.15 2040 493-2707-ND 4.66 = 35.30 .279.72 | LGU2D821MELA 
t60 |£80_| 25x30 | 0.15 1670 493-2630-ND 2.90 21.97 174.09 | LGU2C561MELA 820 | 30x30 | 0.15 2040 493-2708-ND = 4.66 = 35.30 279.72 | LGU2D821MELB 
560 | 30x25 | 0.15 1670 | 493-2631-ND 3.05 23.08 + 182.91 | LGU2C561MELB 820 | 35x25 / 015) 2040 | 493-2709-ND = 5.00 37.87 300.09 | LGU2D821MELC 
680 | 20x45 | 0.15] 1700 | 493-2632-ND 3.13 23.72 187.95 | LGU2C681MELY 1000 | 25x50 | 0.15 | 280° BSEeAAIEAND 5.20 20.95 917.85 | LGUZD102MELA 
bap’ 8x40: ode 400 © (MOREE «343.0379 407.95 | Luoceaimelz 7000 | 30x35 [015 | 2300 | 493-2711-ND 5.24 3970 314.58 | LGU2D102MELB 
aan: | 9640 | 048 4900 © Men -3005 2409 195.09 | LeuacesiMELA 1000 | 35x30 [0.15 | 2300 | 493-2712-ND 5.59 42.35 335.58 | LGU2D102MELC 
cso | aox2s | o1s| 1920 _[4sozeae.no_237_2540_20202 | vovneserme.a too | asxes [oss | ooo (EMMI co ano ovat | evoptoowate 
820 | 22x45 | 0.15 2040 | 493-2636-ND 243 1842 145.95 | LGU2C821MELZ is00 | 30x80 | 015 | 30c0 (CEMEMIEIEN 7.45 seas 44730 | LouonisoMELA 
820, | 25x95; | 0.15 2040, eee 260 27.27 716.09.) LGUACE2IMELA 1500 | 35x40 [045] 3080 |493-2716-ND 7.35 5562 440.79 | LGU2D152MELC 
820 / 30x80 | 0.15) 2040 eee §=—98.84 29.04 290.16 | LGU2Ce21MELB 1800 | 35x45 |0.15| 3480 | 493-2717-ND 9.62 72.85 577.29 | Leu2D182MeLc 
820) 85x25 | 0.15 | 2040 /AGes2639-ND) 4.07 30.79 244.02 | LGU2C821MELC 2200 | 35x50 | 0.15] 3780 | 493-2718-ND 10.78 81.59 646.59 | L@U20222MELC 
4000 | 22x50 | 0.15 2250 | 493-2640-ND 3.90 29.55 234.15 | LGU2C102MELZ (Continued) 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current 

W.V. | Cap. ODxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon W.V.| Cap. | @DxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon 

(VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
480 | 20x25 | 0.15 900 493-2719-ND 2.27 17.20 136.29 | LGU2P181MELY 220 | 22x50 | 0.15 1100 493-2797-ND 4.28» -32.01 253.68 | LGU2G221MELZ 
220 | 20x30 | 0.15 1000 493-2720-ND 2.34 17.73 140.49 | LGU2P221MELY 220 | 25x40 | 0.15 4100 493-2798-ND 4.32 32.67 258.93 | LGU2G221MELA 
220 22x25 | 0.15 1000 493-2721-ND 2.34 17.73 140.49 | LGU2P221MELZ 220 30x30 | 0.15 4100 493-2799-ND 4.41 33.42 264.81 | LGU2G221MELB 
270 | 20x35 | 0.15 1150 | 493-2722-ND 2.65 + 20.08-—-158.76 | LGU2P271MELY 00 | 35x25 | 0.15 1100  |493-2800-ND 4.71 «35.64 282.45 | LaueG221MELC 
270 | 22x30 | 0.15 1150 | 493-2723-ND 2.65 20.03_—-158.76 | LGU2P271MELZ 376: | “asi 48: [OE 1000 ROSEN = 5.11 38:86 30839 | L@u2Go7/MELA 
330 | 20x40 | 0.15 1250 | 493-2724-ND 2.95 22.34 177.03 | LGU2P331MELY 70} e085 | 045 4900 IESSESEOONIGN 541 ace a080 | Leu2eo7iMELB 
330 | 22x35 | 0.15 1250 | 493-2725-ND 2.95 22.34-—-177.03 | LGU2P331MELZ 58: |Dastean' lode 1209 MOMENI «529 40.04 goat | LauoGo7iMELC 
oe eee. | Ole 1250, peg 307 28.24 184.17 | LGUZPOSTMELA 400 | 330 | 25x50 | 0.15 1440 | 493-2804-ND 6.19 46.85 371.28 | LGU2G331MELA 
390 | 20x45 | 0.15 1400 | 493-2727-ND 3.26 ©. 24.65 195.30 | LGU2P391MELY 
390 | 22x35 | 0.15 1400 | 493-2728-ND 3.26 ~—-24.65 195.30 | LGU2P391MELZ 90 | SUA OS 40 eae 8:09 46.11 965.40 | LauecssiMELB 
300 | 25x30 | 0.15 1400 | 493-2729-ND 3.43 26.00 206.01 | LGU2P391MELA 330_| 35x30 | 0.15 1440 | 493-2806-ND 6.19 46.85 371.28 | LGU2G331MELC 
470 | 20x50 | 0.15] 1450 | 493-2730-ND 3.62-«27.37 216.93 | LGU2P471MELY 390) 30x45 ) 0.15 1600 /A8352807-ND) 7.27 55.01 485.96 | LGU2G391MELB 
470 | 22x40 | 0.15 1450 | 493-2731-ND 3.62 27.37 216.93 | L@U2P471MELZ 390 | 35x35 | 0.15 1600 =| 493-2808-ND = 7.27, 55.01 435.96 | LGU2G391MELC 
470 | 25x35 | 0.15 1450 493-2732-ND 3.67 27.80 220.29 | LGU2P471MELA 470 | 30x50 | 0.15 1900 493-2809-ND = 8.75 = 66.22 524.79 | L@U2G471MELB 

220 | 470 | 30x25 | 0.15 1450 | 493-2733-ND 3.92: 29.71 285.41 | LGU2P471MELB 470 | 35x40 | 0.15 1900 | 493-2810-ND 8.05 60.98 483.21 | LGU2G471MELC 
560 | 22x45 | 0.15 1700 | 493-2734-ND 4.01 30.37 240.66 | LGU2P561MELZ 560 | 35x45 | 0.15 2120 | 493-2811-ND 11.50 87.11 690.27 | LGU2G561MELC 
560 | 25x40 | 0.15 1700 | 493-2735-ND 4.28 -»«-32.38 (256.62 | LGU2P561MELA 56 | 20x25 | 0.15 510 493-2812-ND 2.42 1831 145.11 | LGUW6S5GOMELY 
560 | 30x30 | 0.15 1700 493-2736-ND 4.38 33.13 262.50 | LGU2P561MELB 68 20x30 | 0.15 560 493-2813-ND 267 20.22 160.23 | LEUW6680MELY 
680 | 25x45 | 0.15 1780 | 493-2737-ND 4.81 -36.41.—-288.54 | LGU2P681MELA 32 | 20x35 | 045 640 493-2814-ND 2.81 21.25 168.42 | LGUWe820MELY 
680 | 30x35 | 0.15 1780 | 493-2738-ND 4.87 «36.84 _—_-291.90 | LGU2P681MELB so | 29x05 | 045 640 493-2815-ND 281 21.25 168.42 | LGUWEa2OMELZ 
680 | 35X25 | 0.15 1780 | 493-2739-ND 5.23 3959 313.74 | LGU2P681MELC foot | so0eae dl ods 700 I 30 94.95 199.99 | LGUWEIOIMELY 
820 | 25x50 | 0.15 2100 | 493-2740-ND 5.52 41.82 331.38 | LGU2P821MELA 4007 | 0930" 04g 700 GOREN 3209495. 192.99 | LEUWeIOIMELZ 
820 | 30x40 | 0.15 2100 | 493-2741-ND 5.47 41.45 328.44 | LGU2P821MELB 
820 | 35x30 | 0.15 2100 | 493-2742-ND 6.29 47.59 377.16 | LGU2P821MELC 1008 | ee eee | ete 1p fei (O22 CAAT 193-41 | LGUWEIOIMELA 
1000 | 30x45 | 0.15] 2400 | 493-2743-ND 6.08 46.06 364.98 | LGU2P102MELB 120 | 20x40 | 045 | 750 ee 372) 28.14 208,02") LEUWE121MELY 
joo0 | 35x35 | 0.15|/ 2400 | 493-2744-ND 6.78 51.30 406.56 | LGU2P102MELC 120 | 22x35 | 0.15 750 (BSS eB20 ND) 3.72 28:14 228.02 | LGUWE121MELZ 
1200 | 30x50 | 0.15} 2600 | 493-2745-ND 7.45 56.39 446.88 | LGU2P122MELB 120 | 25x30 [045] 750 BBE 9.68 27.85 220.71 | LEUWOI21MELA 
1200 | 35x40 | 015| 2600 | 493-2746-ND 8.45 «63.94 506.73 | LGU2P122MELC 150 | 20x50 | 0.15 880 493-2822-ND 4.24 32.07 254.10 | LGUW6151MELY 
1500 | 35x45 | 0.15 3000 493-2747-ND 9.29 70.30 557.13 | LGU2P152MELC 150 | 22x40 | 0.15 880 493-2823-ND 4.24 32.07 254.10 | LGUW6151MELZ 
150 | 20x25 | 0.15 790 493-2748-ND 2.32 17.57 139.23 | LGU2E15iMELY 150 | 25x35 | 0.15 880 493-2824-ND 4.55 34.45 273.00 | LGUW6151MELA 
180 | 20x30 | 0.15 900 493-2749-ND 2.42 18.29 144.90 | LGU2E181MELY 150 | 30x25 | 0.15 880 493-2825-ND 4.54 34.40 272.58 | LGUW6151MELB 
220 | 20x30 | 0.15 1000 | 493-2750-ND 2.54 19.24 152.46 | LGU2E221MELY app | 180_| 22x45 | 0.15 950 493-2826-ND 4.56 34.56 273.84 | LGUW6181MELZ 
220 | 22x25 | 0.15 1000 493-2751-ND 2.54 19.24 152.46 | LGU2E221MELZ 180 | 25x35 | 0.15 950 493-2827-ND 4.96 37.58 297.78 | LGUW6181MELA 
270 20x35 | 0.15 1100 493-2752-ND 2.90 21.97 174.09 | LGU2E271MELY 180 30x30 | 0.15 950 493-2828-ND 5.45 41.26 326.97 | LGUW6181MELB 
270 | 22x35 | 0.15 1180 | 493-2753-ND 2.90 21.97 174.09 | LGU2E271MELZ 220 | 22x50 | 0.15 t100 | 493-2829-ND 5.32 40.28 319.20 | LoUwe221MELZ 
270 | 25x25 | 0.15 1180 | 493-2754-ND 3.02. 22.87 181.23 | LGU2E271MELA v0 | 95x45 | 0.15 1100 |493:2830-ND 640 48.47 384.09 | LeUWe221MELA 
330 | 20x40 | 0.15 1200 | 493-2755-ND 3.25 24.62-—-195.09 | LGU2E331MELY Soll apieaeal hones 4100 | (MOREA «579 aa.se 94755 | LquWeO2IMELA 
330 | 22x40 | 0.15 1300 | 493-2756-ND 3.25 24.62-—-195.09 | LGU2E331MELZ son | agyo8 | OaE 1100 ESSEREOMIGN 6.11 404 gees | LeUWaDoIMELC 
330 | 25x30 | 0.15 1300 | 493-2757-ND 3.35 -—«-25.39 201.18 | LGU2E331MELA sep. MoasenelltaHs 100 © csi 51.60 a0n.e7 | LQUWWEO7IMELA 
330 | 30x25 | 0.15 1300 | 493-2758-ND 3.49 26.39 209.16 | LGU2E331MELB 
390 | 20x50 | 0.15] 1450 | 493-2759-ND 3.60 27.27 216.09 | LGU2E391MELY 270 | 30x40 | 045 | 1220 ees §=O78 51.88 407.19 | LGUW6271MELB 
390 | 22x45 | 015] 1490 | 493-2760-ND 3.60 27.27 216.09 | LGU2E391MELZ 270 | 35x80 | 0.15 | 1220 SBeeBSSND 7.17 = 54.27 430.08 | LGUW6271MELC 
390 | 25x35 | 0.15] 1490 | 493-2761-ND 3.84 29.04 230.16 | LGU2E301MELA $30 | 30x45 | 0.15 | 1450 BERS 8.05 60.98 483.21 | LOUWES31MELB 
390 | 30x25 | 0.15 1490 | 493-2762-ND_ __3.84_-29.04 230.16 | LGU2E391MELB 330 | 35x35 | 0.15 1450 | 493-2837-ND 8.52 64.50 511.14 | LGUW6331MELC 

250 | 470 | 22x50 | 0.15 1650 | 493-2763-ND 4.07 30.79 244.02 | LGU2E471MELZ 390 | 30x50 | 0.15 1550 | 493-2838-ND 9.14 69.22 548.52 | LGUW6391MELB 
470 | 25x40 | 0.15 1650 | 493-2764-ND 4.07 30.79 244.02 | L@U2E471MELA 390 | 35x40 | 0.15 1550 | 493-2839-ND 10.17 77.01 610.26 | LGUW6391MELC 
470 | 30x30 | 0.15 1650 | 493-2765-ND 4.32» 32.67 258.93 | LGU2E471MELB 470 | 35x45 | 0.15 1900 | 493-2840-ND 10.93 82.79 656.04 | LGUW6471MELC 
470 | 35x25 | 0.15 1650 | 493-2766-ND 4.66 35.30 279.72 | LGU2E471MELC 560 | 35x50 | 0.15 2150 | 493-2841-ND 14.18 107.33 850.50 | LGUW6561MELC 
560 | 25x45 | 0.15 1800 493-2767-ND 4.90 37.07 293.79 | LGU2E561MELA 47 20x25 | 0.20 390 493-2842-ND 263 19.88 157.50 | LGU2W470MELY 
560 | 30x35 | 0.15 1800 | 493-2768-ND 4.90 37.07 293.79 | LGU2E561MELB 56 | 20x30 | 0.20 510 493-2843-ND 2.79 21.09 167.16 | LGU2WSGoMELY 
560 | 35x25 | 0.15 1800 | 493-2769-ND 5.24 39.70 314.58 | LGU2E561MELC 6a | 20x35 | 0.20 560 493-2844-ND 3.03 22.98 182.07 | LGU2W6aoMELY 
680 | 25x50 | 0.15 2000 | 493-2770-ND 5.60 42.37 335.79 | LGU2E681MELA as || ssqseae| ion a FOE 351 94.30 199.67 | L@UeWaDOMELY 
. ile - ets pane aes pe ies ee ee 82 | 22x30 | 0.20 640 493-2846-ND 3.21 24.30 192.57 | LeU2W820MELZ 
820 | 30x45 | 0.15 2300 | 493-2773-ND 6.06 45.87 363.51 | LGU2E821MELB Be en es (020 kee Seca «301 «(22.79 180.60 | LEUAWE2OMELA 
820 | 35x35 | 0.15 2300 | 493-2774-ND 6.55 49.56 392.70 | LGU2E821MELC 100 |, 20x89. (020 690 Goce $= 987 27.77 220.08 | LGUAWIO1MELY 
1000 | 30X50 | 0.15| 2470 | 493-2775-ND 6.66 50.46 399.84 | LGU2E102MELB 100.) 22x35 /0.20) 690 [ieumuog $8967 (27.77 220.08 | LGU2WI0IMELZ 
to00 | 35x40 | 0.15] 2470 | 493-2776-ND 7.70 58.27 461.79 | Lau2E102MELC 100 | 25x30 | 0.20 690 /B8S2650:ND) 3.78 28.65 227.01 | LEU2WI01MELA 
1200 | 35x45 | 0.15| 2600 | 493-2777-ND 10.03 75.98 602.07 | LGU2E122MELC 120 | 20x50 | 0.20 750 493-2851-ND 4.24 32.12 254.52 | LGU2W121MELY 
1500 | 35x50 | 0.15 3000 493-2778-ND 10.86 82.23 651.63 | LGU2E152MELC 120 | 22x40 | 0.20 800 493-2852-ND = 4.24 32.12 254.52 | LGU2W121MELZ 
56 | 20x25 | 0.15 510 493-2779-ND 2.02 1529 121.17 | LU2G560MELY 120 | 25x30 | 0.20 800 493-2853-ND 4.36 32.99 261.45 | LGU2W121MELA 
68 | 20x30 | 0.15 560 493-2780-ND 2.17 16.46 130.41 | LGU2G680MELY 120 | 30x25 | 0.20 800 493-2854-ND 4.54 34.40 272.58 | LGU2W121MELB 
82 | 20x30 | 0.15 640 493-2781-ND 2.24 16.99 134.61 | LGU2G820MELY agg | 150 | 22x45 | 0.20 880 493-2855-ND 5.09 38.53 305.34 | LGU2W151MELZ 
82 | 22x25 | 0.15 640 493-2782-ND 2.24 16.99 134.61 | L@U2G820MELZ 150 | 25x35 | 0.20 880 493-2856-ND 5.20 39.38 312.06 | LGU2W151MELA 
100 20x35 | 0.15 700 493-2783-ND 2.54 19.27 152.67 | LGU2G101MELY 150 30x30 | 0.20 880 493-2857-ND 5.32 40.25 318.99 | LGU2W151MELB 
100 | 22x30 | 0.15 700 493-2784-ND 2.54 19.27 152.67 | LGU2G101MELZ 180 | 22x50 | 0.20 1000 | 493-2858-ND 5.48 41.47 328.65 | LGU2W181MELZ 
100 | 25x25 | 0.15 700 eeseteoeNDR 6264 (19.98 158.94 | LGU2G101MELA 180 | 25x40 |0.20) 1000 | 493-2859-ND 5.97 45.18 358.05 | L@U2W181MELA 
120°) 20x40) 015) = 750 ee 284 21.49 170.84 | LEU2G121MELY 180 | 30x30 | 020) 1000 | 493-2860-ND 6.12 46.32 367.08 | LGU2W181MELB 

400 a pie ed ae pee Hi Gee, 220 | 25x45 | 0.20] 1120 | 493-2861-ND 7.04 53.27 422.10 | LeU2W221MELA 
350 1 20x45 018 530 FORSMN a3 244s 193.83 | GLOGS MELY 220 | 30x35 | 0.20 1120 | 493-2862-ND 7.23 54.75 433.86 | LGU2W221MELB 
480. | so9s¢a0' (045 380 PN 53 94.46 193.83 | LQUZGISIMELZ 220 | 35x30 | 0.20 1120 | 493-2863-ND 7.53 57.03 451.92 | LGU2Ww221MELC 
150 | 26x30 | 0.45 880 493-2791-ND 3.33 25.93 199.99 | LGU2G151MELA 270 | 30x40 | 0.20 1280 | 493-2864-ND 8.56 64.82 513.66 | LGU2W271MELB 
150 | 30x25 | 0.15 380 493-2792-ND 3.54 26.77 212.10 | LQU2G151MELB 270 | 35x35 | 0.20 1280 | 493-2865-ND 8.87 67.18 532.35 | LGU2W271MELC 
180 | 22x45 | 0.15 980 493-2793-ND 3.62 27.43 217.35 | LGU2G181MELZ 330 | 30x50 | 0.20 1450 493-2866-ND 10.06 76.13 603.33 | LGU2W331MELB 
180 | 25x35 | 0.15 980 493-2794-ND 3.62 27.43 217.35 | LGU2G181MELA 330 | 35x40 | 0.20 1450 493-2867-ND 10.48 79.31 628.53 | LGU2W331MELC 
180 | 30x30 | 0.15 980 493-2795-ND 3.82 2891 229.11 | LGU2G181MELB 390 | 35x40 | 0.20 1500 | 493-2868-ND 12.04 91.19 722.61 | LGU2W391MELC 
180 | 35x25 | 0.15 980 493-2796-ND 4.12 31.16 246.96 | LGU2G181MELC 470 | 35x50 | 0.20 1850 | 493-2869-ND 14.03 106.24 841.89 | LGU2W471MELC 
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nichicon WX Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose 85°C 


FEATURES: 
* Designed for surface mounting on high density PC board * Applicable to automatic mounting machine using Diameter D (mm) 
carrier tape * Load life of 2000 hours at 85°C Marking: Black print on the case top Dim. 3 4 5 6.3 8 
A 1.5 1.8 2.1 2.4 3.3 
Plastic Platform ch 7 B 3.3 4.3 5.3 6.6 8.3 
C+02 @Positive Voltage Cc 3.3 43 5.3 6.6 8.3 
[~ 740.5 Max. ZA E 0.8 1.0 1.3 22 2.3 
¥ {A+0.2 
E SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -40°C ~ 85°C 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C. 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 93 units, “V” for rated voltage is omitted. Leak c pine minutes application of beers 
t In case of marking for #3 units, Lot No. is expressed by digit (month code). eakage Current leakage current binot more tl caluies 
or 3 (A), whichever is greater. 


Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Cut Tape 

Voltage Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C D Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | PartNo. 

22 0.35 3 19 3.0 493-2075-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2075-2-ND 2,000 | 50.00/M| UWxX0G220MCL2GB 

33 0.35 3 28 4.0 493-2076-1-ND 66 1.09 2.52 |e — —| UWX0G330MCL1GB 

47 0.35 3 33 4.0 493-2077-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2077-2-ND 2,000 | 50.00/M| UWX0G470MCL1GB 

rs 56 0.35 3 42 5.0 493-2078-1-ND 68 1.12 2.60 | — _ —| UWX0G560MCL1GB 

100 0.35 4 56 5.0 493-2079-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2079-2-ND 1,000 58.00 | UWX0G101MCL1GB 

150 0.35 6 79 6.3 493-2080-1-ND 87 1.44 3.33 | — = —| UWX0G151MCL1GB 

220 0.35 8.8 96 6.3 493-2081-1-ND 87 1.44 3.33 | 493-2081-2-ND 1,000 66.00 | UWX0G221MCL1GB 

330 0.35 13.2 145 8.0 493-2082-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2082-2-ND 1,000 70.00 | UWX0G331MCL1GB 

22 0.26 3 21 3.0 493-2083-1-ND 62 1.02 2.36 2,000 | 46.00/M| UWxX0J220MCL2GB 

22 0.26 3 28 4.0 493-2084-1-ND -60 .98 2.28 | 493-2084-2-ND 2,000 | 45.00/M| UWxX0J220MCL1GB 

33 0.26 3 37 5.0 493-2085-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2085-2-ND 1,000 58.00 | UWX0J330MCL1GB 

47 0.26 3 45 5.0 493-2086-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2086-2-ND 1,000 52.00 | UWX0J470MCL1GB 

6.3 56 0.26 3.528 52 6.3 493-2087-1-ND 68 1.12 2.60 | — = —| UWXO0J560MCL1GB 

100 0.26 6.3 70 6.3 493-2088-1-ND 65 1.08 2.50 | 493-2088-2-ND 1,000 55.00 | UWX0J101MCL1GB 

150 0.26 9.45 71 6.3 493-2089-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2089-2-ND 1,000 70.00 | UWX0J151MCL1GB 

220 0.26 13.86 110 8.0 493-2090-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2090-2-ND 1,000 70.00 | UWX0J221MCL1GB 

330 0.26 20.79 170 8.0 493-2091-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2091-2-ND 1,000 70.00 | UWX0J331MCL1GB 

22 0.2 3 33 5.0 493-2092-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2092-2-ND 1,000 52.00 | UWX1A220MCL1GB 

33 0.2 3.3 41 5.0 493-2093-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2093-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A330MCL1GB 

47 0.2 47 52 6.3 493-2094-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2094-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A470MCL1GB 

10 56 0.2 5.6 57 6.3 493-2095-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2095-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A560MCL1GB 

100 0.2 10 76 6.3 493-2096-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2096-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A101MCL1GB 

150 0.2 15 111 8.0 493-2097-1-ND 1.19 1.96 4.55 | 493-2097-2-ND 1,000 90.00} UWX1A151MCL1GB 

220 0.2 22 135 8.0 493-2098-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2098-2-ND 1,000 70.00 | UWX1A221MCL1GB 

10 0.16 3 18 3.0 493-2099-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2099-2-ND 2,000 | 46.00/M| UWX1C100MCL2GB 

10 0.16 3 23 4.0 493-2100-1-ND -60 .98 2.28 | 493-2100-2-ND 2,000 | 45.00/M| UWX1C100MCL1GB 

22 0.16 3.52 37 5.0 493-2101-1-ND -60 .98 2.28 | 493-2101-2-ND 1,000 51.00 | UWX1C220MCL1GB 

16 33 0.16 5.28 49 6.3 493-2102-1-ND 74 1.23 2.84 | 493-2102-2-ND 1,000 63.00 | UWX1C330MCL1GB 

47 0.16 7.52 58 6.3 493-2103-1-ND 65 1.08 2.50 1,000 55.00 | UWX1C470MCL1GB 

56 0.16 8.96 63 6.3 493-2104-1-ND 74 1.23 2.84 | 493-2104-2-ND 1,000 63.00 | UWX1C560MCL1GB 

100 0.16 16 86 6.3 493-2105-1-ND 74 1.21 2.81 | 493-2105-2-ND 1,000 62.00 | UWX1C101MCL1GB 

4.7 0.14 3 12 3.0 493-2106-1-ND -60 98 2.28 | 493-2106-2-ND 2,000 | 45.00/M| UWX1E4R7MCL2GB 

47 0.14 3 16 4.0 493-2107-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2107-2-ND 2,000 | 46.00/M|} UWX1E4R7MCL1GB 

10 0.14 3 27 5.0 493-2108-1-ND 66 1.08 2.51 | 493-2108-2-ND 1,000 56.00 | UWX1E100MCL1GB 

25 22 0.14 5.5 42 6.3 493-2109-1-ND 71 1.18 2.73 | 493-2109-2-ND 1,000 60.00 | UWX1E220MCL1GB 

33 0.14 8.25 52 6.3 493-2110-1-ND 82 1.35 3.14 | 493-2110-2-ND 1,000 69.00 | UWX1E330MCL1GB 

47 0.14 11.75 70 8.0 493-2111-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2111-2-ND 1,000 70.00 | UWX1E470MCL1GB 

56 0.14 14 76 8.0 493-2112-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2112-2-ND 1,000 70.00 | UWX1E560MCL1GB 

100 0.14 25 110 8.0 493-2113-1-ND 1.23 2.03 4.71 | 493-2113-2-ND 1,000 93.00 | UWX1E101MCL1GB 

22) 0.12 3 8.4 3.0 493-2114-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2114-2-ND 2,000 | 46.00/M|} UWX1V2R2MCL2GB 

3.3 0.12 3 10 3.0 493-2115-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2115-2-ND 2,000 | 46.00/M|} UWX1V3R3MCL2GB 

4.7 0.12 3 18 4.0 493-2116-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2116-2-ND 2,000 | 46.00/M| UWX1V4R7MCL1GB 

35 10 0.12 3.5 29 5.0 493-2117-1-ND 66 1.08 2.51 | 493-2117-2-ND 1,000 56.00 | UWX1V100MCL1GB 

22 0.12 7.7 46 6.3 493-2118-1-ND wall 1.18 2.73 1,000 60.00 | UWX1V220MCL1GB 

33 0.12 11.55 62 8.0 493-2119-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2119-2-ND 1,000 70.00 | UWX1V330MCL1GB 

47 0.12 16.45 80 8.0 493-2120-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2120-2-ND 1,000 70.00 | UWX1V470MCL1GB 

0.1 0.12 3 1 3.0 493-2121-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2121-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HOR1MCL2GB 

0.1 0.12 3 at 4.0 493-2122-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2122-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HOR1MCL1GB 

0.22 0.12 3 2 3.0 493-2123-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2123-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR22MCL2GB 

0.22 0.12 3 2 4.0 493-2124-1-ND 64 1.05 2.44 2,000 | 48.00/M| UWX1HR22MCL1GB 

0.33 0.12 3 2.8 3.0 493-2125-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2125-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR33MCL2GB 

0.33 0.12 3 2.8 4.0 493-2126-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2126-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR33MCL1GB 

0.47 0.12 3 3.0 493-2127-1-ND 64 1.05 2.44 2,000 | 48.00/M| UWX1HR47MCL2GB 

0.47 0.12 3 4 4.0 493-2128-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2128-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR47MCL1GB 

50 | 0.12 3 8 3.0 493-2129-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2129-2-ND 2,000 | 48.00/M | UWX1H010MCL2GB 

1 0.12 3 8.4 4.0 493-2130-1-ND 62 1.03 2.38 | 493-2130-2-ND 2,000 | 47.00/M| UWX1HO10MCL1GB 

2.2 0.12 3 10 3.0 493-2131-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2131-2-ND 2,000 | 51.00/M| UWX1H2R2MCL2GB 

2.2 0.12 3 13 4.0 493-2132-1-ND 65 1.07 2.49 | 493-2132-2-ND 2,000 | 49.00/M} UWX1H2R2MCL1GB 

3.3 0.12 3 17 4.0 493-2133-1-ND -70 1.16 2.68 | 493-2133-2-ND 2,000 | 53.00/M| UWX1H3R3MCL1GB 

4.7 0.12 3 20 5.0 493-2134-1-ND 68 1.12 2.59 | 493-2134-2-ND 1,000 57.00 | UWX1H4R7MCL1GB 

10 0.12 5 33 6.3 493-2135-1-ND 71 1.17 2.71 1,000 60.00 | UWX1H100MCL1GB 

22 0.12 1 52 8.0 493-2136-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 493-2136-2-ND 1,000 80.00 | UWX1H220MCL1GB 

33 0.12 16.5 71 8.0 493-2137-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 493-2137-2-ND 1,000 80.00 | UWX1H330MCL1GB 

DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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nichicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C 


Applies to: 03 ~ 08 x 5.4L, 06.3 x 5.8 L, 06.3 x 7.7L FEATURES: 
* Chip type, operating over wide temperature range of -55°C ~ 105°C » Designed for surface mounting on 
Plastic Platform C02 @Positive ° high density PC board » Applicable to automatic mounting machine using carrier tape 
0.3-+| = At 10.5 * Marking: Black print on the case top 
Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
ie a L A} Dim.| 3.0x 5.4 | 4.0x5.4 | 5.0x5.4 | 6.3x5.4 |6.3x5.8 | 6.3.x 7.7 | 8.0x 5.4 |8.0 x 10.0/10.0 x 10.0 
sey a EOUNS: al 15 18 24 24 24 24 33 29 32 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 03 units, “V” for rated voltage is omitted. B = 43 at ee oe ee es as _ 
t In case of marking for 03 units, Lot No. is expressed by a digit (month code). c 3.3 4.3 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 
$ +0.3 for O6.3 x 5.8, 06.3 x 7.7 E 0.8 1.0 1.3 2.2 2.2 2.2 2.3 3.1 4.5 
; ‘Applies to: 08 x 10 L, 010 x 10 L H 0.5-0.8 | 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 | 0.5-0.8 0.8-1.1 0.8-1.1 
Plastic Platform 
0.3+\¢ C+02 @Positive : SPECIFICATIONS: 
740.5 i 
is +0. ® Temperature Range -55°C ~ 105°C 
E Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
Ps > 
L405" e Leakage: Current After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
Pressure Relief Vent 9 more than 0.01CV or 3 (yA), whichever is greater. 
Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(vDC) (uF) @120Hz/20°C (yA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 0.4 3 22 4.0 5.4 493-2138-1-ND 70 1.16 2.68 = _— —| UWT0G220MCL1GB 
33 0.4 3 30 5.0 5.4 493-2139-1-ND 70 1.16 2.68 = = —j| UWTO0G330MCL1GB 
47 0.4 3 36 5.0 5.4 -ND 81 1.33 3.09 493-2140-2-ND 1,000 68.00 | UWT0G470MCL1GB 
100 0.4 4 60 6.3 5.4 -ND 87 1.44 3.33 493-2141-2-ND 1,000 66.00 | UWT0G101MCL1GB 
150 0.4 6 86 6.3 5.8 -ND 98 1.61 3.74 493-2142-2-ND 1,000 74.00 | UWT0G151MCL1GS 
4 220 0.4 8.8 102 8.0 5.4 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2144-2-ND 1,000 96.00 | UWT0G221MCL1GB 
330 0.4 13.2 105 6.3 era -ND 1.28 2.10 4.88 493-2145-2-ND 900 97.20 | UWT0G331MCL1GS 
470 0.4 18.8 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2146-2-ND 500 65.00 | UWT0G471MNL1GS 
680 0.4 27.2 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2147-2-ND 500 65.00 | UWT0G681MNL1GS 
1000 0.4 40 230 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2148-2-ND 500 65.00 | UWT0G102MNL1GS 
1500 0.4 60 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2149-2-ND 500 83.50 | UWT0G152MNL1GS 
22 0.3 3 22 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2150-2-ND 2,000 53.00/M | UWT0J220MCL1GB 
33 0.3 3 30 5.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2151-2-ND 1,000 59.00 | UWTOJ330MCL1GB 
47 0.3 3 36 5.0 5.4 -ND 81 1.33 3.09 493-2152-2-ND 1,000 68.00 | UWT0J470MCL1GB 
100 0.3 6.3 60 6.3 5.4 493-2153-1-ND 87 1.44 3.33 493-2153-2-ND 1,000 66.00 | UWT0J101MCL1GB 
150 0.3 9.45 86 6.3 5.8 493-2154-1-ND 98 1.61 3.74 493-2154-2-ND 1,000 74.00 | UWT0J151MCL1GS 
6.3 220 0.3 13.86 102 8.0 5.4 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2156-2-ND 1,000 96.00 | UWT0J221MCL1GB 
330 0.3 20.79 105 6.3 7.7 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2157-2-ND 900 97.20 | UWT0J331MCL1GS 
470 0.3 29.61 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2158-2-ND 500 65.00 | UWT0J471MNL1GS 
680 0.3 42.84 210 8.0 10.0 493-2159-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2159-2-ND 500 65.00 | UWTOJ681MNL1GS 
1000 0.3 63 230 8.0 10.0 493-2160-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2160-2-ND 500 65.00 | UWT0J102MNL1GS 
1500 0.3 94.5 310 10.0 10.0 493-2161-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2161-2-ND 500 83.50 | UWT0J152MNL1GS 
22 0.24 3 27 5.0 5.4 493-2162-1-ND 89 1.47 3.41 493-2162-2-ND 1,000 67.00 | UWT1A220MCL1GB 
33 0.24 3.3 35 5.0 5.4 493-2163-1-ND 89 1.47 3.41 493-2163-2-ND 1,000 67.00 | UWT1A330MCL1GB 
47 0.24 47 46 6.3 5.4 493-2164-1-ND 98 1.61 3.74 493-2164-2-ND 1,000 74.00 | UWT1A470MCL1GB 
100 0.24 10 60 6.3 5.4 493-2165-1-ND 98 1.61 3.74 493-2165-2-ND 1,000 74.00 | UWT1A101MCL1GB 
10 150 0.24 15 86 6.3 5.8 -ND 98 1.61 3.74 493-2166-2-ND 1,000 74.00 | UWT1A151MCL1GS 
220 0.24 22 105 6.3 Te -ND 1.28 2.10 4.88 493-2167-2-ND 900 97.20| UWT1A221MCL1GS 
330 0.24 33 195 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2168-2-ND 500 65.00 | UWT1A331MNL1GS 
470 0.24 47 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2169-2-ND 500 65.00 | UWT1A471MNL1GS 
680 0.24 68 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2170-2-ND 500 83.50 | UWT1A681MNL1GS 
1000 0.24 100 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2171-2-ND 500 83.50 | UWT1A102MNL1GS 
10 0.2 3 14 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2172-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1C100MCL2GB 
10 0.2 3 18 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2173-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1C100MCL1GB 
22 0.2 3.52 30 5.0 5.4 -ND 1.00 1.65 3.82 493-2174-2-ND 1,000 75.00 | UWT1C220MCL1GB 
33 0.2 5.28 40 6.3 5.4 -ND 1.00 1.65 3.82 493-2175-2-ND 1,000 75.00 | UWT1C330MCL1GB 
47 0.2 7.52 50 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2176-2-ND 1,000 80.00 | UWT1C470MCL1GB 
16 100 0.2 16 60 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2177-2-ND 1,000 80.00 | UWT1C101MCL1GB 
150 0.2 24 95 6.3 7.7 493-2178-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2178-2-ND 900 97.20| UWT1C151MCL1GS 
220 0.2 35.2 105 6.3 TL 493-2179-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2179-2-ND 900 97.20| UWT1C221MCL1GS 
330 0.2 52.8 195 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2180-2-ND 500 65.00 | UWT1C331MNL1GS 
470 0.2 75.2 230 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2181-2-ND 500 65.00 | UWT1C471MNL1GS 
680 0.2 108.8 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2182-2-ND 500 83.50 | UWT1C681MNL1GS 
47 0.16 3 10 3.0 5.4 493-2183-1-ND 70 1.16 2.68 493-2183-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1E4R7MCL2GB 
4.7 0.16 3 13 4.0 5.4 493-2184-1-ND 70 1.16 2.68 493-2184-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1E4R7MCL1GB 
10 0.16 3 23 5.0 5.4 -ND 98 1.61 3.74 493-2185-2-ND 1,000 74.00 | UWT1E100MCL1GB 
22 0.16 5.5 38 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2186-2-ND 1,000 80.00} UWT1E220MCL1GB 
33 0.16 8.25 48 6.3 5.4 -ND 1.13 1.86 4.31 493-2187-2-ND 1,000 85.00 | UWT1E330MCL1GB 
25 47 0.16 11.75 66 8.0 5.4 493-2189-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2189-2-ND 1,000 96.00 | UWT1E470MCL1IGB 
100 0.16 25 91 6.3 eG 493-2190-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2190-2-ND 900 97.20} UWT1E101MCL1GS 
150 0.16 37.5 140 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2191-2-ND 500 65.00 | UWT1E151MNL1GS 
220 0.16 55 155 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2192-2-ND 500 65.00 | UWT1E221MNL1GS 
330 0.16 82.5 190 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2193-2-ND 500 65.00 | UWT1E331MNL1GS 
470 0.16 117.5 300 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2194-2-ND 500 83.50 | UWT1E471MNL1GS 
2.2 0.14 3 75 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2195-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1V2R2MCL2GB 
3.3 0.14 3 9 3.0 5.4 -ND 81 1.33 3.09 493-2196-2-ND 2,000 61.00/M | UWT1V3R3MCL2GB 
47 0.14 3 15 4.0 5.4 -ND 89 1.47 3.41 493-2197-2-ND 2,000 60.00/M | UWT1V4R7MCL1GB 
10 0.14 3.5 25 5.0 5.4 -ND 98 1.61 3.74 493-2198-2-ND 1,000 74.00 | UWT1V100MCL1GB 
22 0.14 rive 42 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2199-2-ND 1,000 80.00 | UWT1V220MCL1GB 
35 33 0.14 11.55 59 8.0 5.4 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2201-2-ND 1,000 96.00 | UWT1V330MCL1GB 
47 0.14 16.45 63 6.3 5.8 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2202-2-ND 1,000 96.00 | UWT1V470MCL1GS 
100 0.14 35 84 6.3 PAG -ND 1.28 2.10 4.88 493-2203-2-ND 900 97.20} UWT1V101MCL1GS 
150 0.14 52.5 155 8.0 10.0 493-2204-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2204-2-ND 500 65.00 | UWT1V151MNL1GS 
220 0.14 77 190 8.0 10.0 493-2205-1-ND 1.91 3.15 7.31 493-2205-2-ND 500 81.00} UWT1V221MNL1GS 
330 0.14 115.5 300 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2206-2-ND 500 83.50 | UWT1V331MNL1GS 
0.1 0.14 3 l 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2207-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HOR1IMCL2GB 
0.1 0.14 3 1 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2208-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HOR1MCL1GB 
0.22 0.14 3 2.6 3.0 5.4 493-2209-1-ND 70 1.16 2.68 493-2209-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR22MCL2GB 
0.22 0.14 3 2.6 4.0 5.4 493-2210-1-ND -70 1.16 2.68 493-2210-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR22MCL1GB 
0.33 0.14 3 3.2 3.0 5.4 493-2211-1-ND 70 1.16 2.68 493-2211-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR33MCL2GB 
0.33 0.14 3 3.2 4.0 5.4 493-2212-1-ND 70 1.16 2.68 493-2212-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR33MCL1GB 
50 0.47 0.14 3 3.8 3.0 5.4 493-2213-1-ND 70 1.16 2.68 = = —j| UWT1HR47MCL2GB 
0.47 0.14 3 3.8 4.0 5.4 493-2214-1-ND 70 1.16 2.68 493-2214-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR47MCL1GB 
1 0.14 3 5.9 3.0 5.4 493-2215-1-ND 70 1.16 2.68 493-2215-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HO10MCL2GB 
1 0.14 3 6.3 4.0 5.4 493-2216-1-ND 70 1.16 2.68 493-2216-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HO10MCL1GB 
2.2 0.14 3 9 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2217-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1H2R2MCL2GB 
2.2 0.14 3 1 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2218-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1H2R2MCL1GB 
3.3 0.14 3 14 4.0 5.4 -ND 81 1.33 3.09 493-2219-2-ND 2,000 61.00/M| UWT1H3R3MCL1GB 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) @Reel° Rous 


Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D [6 Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 0.14 3 19 5.0 5.4 493-2220-1-ND 89 1.47 3.41 493-2220-2-ND 1,000 67.00 | UWT1H4R7MCL1GB 
10 0.14 5 30 6.3 5.4 493-2221-1-ND 98 1.61 3.74 493-2221-2-ND 1,000 74.00 | UWT1H100MCL1GB 
22 0.14 WW 51 8.0 5.4 493-2223-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2223-2-ND 1,000 96.00 | UWT1H220MCL1GB 
33 0.14 16.5 60 6.3 ae 493-2224-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2224-2-ND 900 97.20 | UWT1H330MCL1GS 
50 47 0.14 23.5 63 6.3 7.7 493-2225. 1.28 2.10 4.88 493-2225-2-ND 900 97.20 | UWT1H470MCL1GS 
100 0.14 50 140 8.0 10.0 493-2226: 1.53 2.52 5.85 493-2226-2-ND 500 65.00 | UWT1H101MNL1GS 
150 0.14 75 180 10.0 10.0 493-2227. 1.98 3.26 7.56 493-2227-2-ND 500 83.50 | UWT1H151MNL1GS 
220 0.14 110 220 10.0 10.0 493-2228-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2228-2-ND 500 83.50 | UWT1H221MNL1GS 


UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Low Impedance 105°C Digi@Reel° 


FEATURES: 


* Chip type, low impedance temperature range up to 105°C » Designed for surface mounting on high density 
PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape 


Diameter D (mm): 04 ~ 06.3 


Plastic Platform 


C+02 @Positive * Marking: Black print on the case top 
0.3>|[- A 40.5 
oo 2] +0. F SK Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
+ 0.8 f ° ARE Dim. 4.0 x 5.8 5.0 x 5.8 6.3 x 5.8 6.3 x 7.7 8.0x 10.0 | 10.0 x 10.0 
ai © Negative A 1.8 21 24 2.4 2.9 3.2 
B 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 
Diameter D (mm): 08, 010 c 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 
E 1.0 1.3 2.2 2.2 3.1 4.5 
Plastic Platform y z y zi a y 
ne G02 @Positve H 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.8-1.1 0.8-1.1 
op" | PA +0. @ SPECIFICATIONS: 
if Fr E z Temperature Range -55°C ~ 105°C 
“1+057 iy . ie) Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
Pressure Relief Vent . After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
Leakage Current more than 0.01CV or 3 (yA), wherever te greater, 
Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) ohms (9) Max. | Current | @100KHz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) | (mm)| Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
27 0.24 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2229-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2229-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUDOJ270MCL1GS 
33 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2230-1-ND 2.40 3.96 9.18 = = — | UUDOJ330MCL1GS 
47 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2231-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2231-2-ND | 1,000 158.00 | UUDOJ470MCL1GS 
56 0.24 0.76 3.528 150 5.0 5.8 493-2232-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2232-2-ND | 1,000 158.00 | UUDOJS560MCL1GS 
68 0.24 0.44 4.284 230 6.3 5.8 493-2233-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2233-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUDOJ680MCL1GS 
100 0.24 0.44 6.3 230 6.3 5.8 493-2234-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2234-2-ND | 1,000 171.00 | UUDOJ101MCL1GS 
6.3 150 0.24 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2235-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2235-2-ND | 1,000 171.00 | UUDOJ151MCL1GS 
220 0.24 0.44 13.86 230 6.3 5.8 493-2236-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2236-2-ND | 1,000 171.00 | UUDOJ221MCL1GS 
330 0.24 0.34 20.79 280 6.3 red 493-2237-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2237-2-ND 900 175.50 | UUDOJ331MCL1GS 
470 0.28 0.17 29.61 450 8.0 10.0 493-2238-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2238-2-ND 500 132.00 | UUDOJ471MNL1GS 
680 0.28 0.17 42.84 450 8.0 10.0 493-2239-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2239-2-ND 500 132.00 | UUDOJ681MNL1GS 
1000 0.28 0.17 63 450 8.0 10.0 493-2240-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2240-2-ND 500 132.00 | UUDOJ102MNL1GS 
1500 0.28 0.09 94.5 670 10.0 10.0 493-2241-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2241-2-ND 500 142.00 | UUDOJ152MNL1GS 
22 0.2 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2242-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2242-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1A220MCL1GS 
27 0.2 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2243-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2243-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1A270MCL1GS 
33 0.2 0.76 3.3 150 5.0 5.8 493-2244-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2244-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1A330MCL1GS 
47 0.2 0.44 47 230 6.3 5.8 493-2245-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2245-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A470MCL1GS 
56 0.2 0.44 5.6 230 6.3 5.8 493-2246-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2246-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1A560MCL1GS 
68 0.2 0.44 6.8 230 6.3 5.8 493-2247-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2247-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A680MCL1GS 
10 100 0.2 0.44 10 230 6.3 5.8 493-2248-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2248-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A101MCL1GS 
150 0.2 0.44 15 230 6.3 5.8 493-2249-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2249-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A151MCL1GS 
220 0.2 0.34 22 280 6.3 7.7 493-2250-1-ND 2.74 452 10.48 493-2250-2-ND 900 185.40 | UUD1A221MCL1GS 
330 0.24 0.17 33 450 8.0 10.0 493-2251-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2251-2-ND 500 132.00 | UUD1A331MNL1GS 
470 0.24 0.17 47 450 8.0 10.0 493-2252-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2252-2-ND 500 132.00 | UUD1A471MNL1GS 
680 0.24 0.09 68 670 10.0 10.0 493-2253-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2253-2-ND 500 142.00 | UUD1A681MNL1GS 
1000 0.24 0.09 100 670 10.0 10.0 493-2254-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2254-2-ND 500 142.00 | UUD1A102MNL1GS 
15 0.16 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2255-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2255-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1C150MCL1GS 
22 0.16 0.76 3.52 150 5.0 5.8 493-2256-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2256-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1C220MCL1GS 
27 0.16 0.76 4.32 150 5.0 5.8 493-2257-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2257-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1C270MCL1GS 
33 0.16 0.44 5.28 230 6.3 5.8 493-2258-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2258-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C330MCL1GS 
47 0.16 0.44 7.52 230 6.3 5.8 493-2259-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2259-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1C470MCL1GS 
56 0.16 0.44 8.96 230 6.3 5.8 493-2260-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2260-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C560MCL1GS 
16 68 0.16 0.44 10.88 230 6.3 5.8 493-2261-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2261-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C680MCL1GS 
100 0.16 0.44 16 230 6.3 5.8 493-2262-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2262-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C101MCL1GS 
150 0.16 0.34 24 280 6.3 7.7 493-2263-1-ND 2.74 452 10.48 493-2263-2-ND 900 185.40 | UUD1C151MCL1GS 
220 0.16 0.34 35.2 280 6.3 7.7 493-2264-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2264-2-ND 900 185.40 | UUD1C221MCL1GS 
330 0.2 0.17 52.8 450 8.0 10.0 493-2265-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2265-2-ND 500 132.00 | UUD1C331MNL1GS 
470 0.2 0.17 75.2 450 8.0 10.0 493-2266-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2266-2-ND 500 132.00 | UUD1C471MNL1GS 
680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 10.0 493-2267-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2267-2-ND 500 142.00 | UUD1C681MNL1GS 
10 0.14 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2268-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2268-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1E100MCL1GS 
15 0.14 0.76 3.75 150 5.0 5.8 493-2269-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2269-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1E150MCL1GS 
22 0.14 0.76 5.5 150 5.0 5.8 493-2270-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2270-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1E220MCL1GS 
27 0.14 0.44 6.75 230 6.3 5.8 493-2271-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2271-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E270MCL1GS 
33 0.14 0.44 8.25 230 6.3 5.8 493-2272-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2272-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1E330MCL1GS 
47 0.14 0.44 11.75 230 6.3 5.8 493-2273-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2273-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E470MCL1GS 
25 56 0.14 0.44 14 230 6.3 5.8 493-2274-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2274-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E560MCL1GS 
68 0.14 0.44 17 230 6.3 5.8 493-2275-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2275-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E680MCL1GS 
100 0.14 0.34 25 280 6.3 7.7 493-2276-1-ND 2.74 452 10.48 493-2276-2-ND 900 185.40 | UUD1E101MCL1GS 
150 0.16 0.17 37.5 450 8.0 10.0 493-2277-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2277-2-ND 500 132.00 | UUD1E151MNL1GS 
220 0.16 0.17 55 450 8.0 10.0 493-2278-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2278-2-ND 500 132.00 | UUD1E221MNL1GS 
330 0.16 0.17 82.5 450 8.0 10.0 493-2279-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2279-2-ND 500 132.00 | UUD1E331MNL1GS 
470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 10.0 493-2280-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2280-2-ND 500 142.00 | UUD1E471MNL1GS 
47 0.12 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2281-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2281-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1V4R7MCL1GS 
10 0.12 0.76 3.5 150 5.0 5.8 493-2282-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2282-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1V100MCL1GS 
15 0.12 0.76 5.25 150 5.0 5.8 493-2283-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2283-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1V150MCL1GS 
22 0.12 0.76 7.7 150 5.0 5.8 493-2284-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2284-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1V220MCL1GS 
27 0.12 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2285-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2285-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1V270MCL1GS 
33 0.12 0.44 11.55 230 6.3 5.8 493-2286-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2286-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1V330MCL1GS 
35 47 0.12 0.44 16.45 230 6.3 5.8 493-2287-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2287-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1V470MCL1GS 
56 0.12 0.34 19.6 280 6.3 7.7 493-2288-1-ND 2.74 452 10.48 493-2288-2-ND 900 185.40 | UUD1V560MCL1GS 
68 0.12 0.34 23.8 280 6.3 7.7 493-2289-1-ND 2.74 452 10.48 493-2289-2-ND 900 185.40 | UUD1V680MCL1GS 
100 0.14 0.17 35 450 8.0 10.0 493-2290-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2290-2-ND 500 132.00 | UUD1V101MNL1GS 
150 0.14 0.17 52.5 450 8.0 10.0 493-2291-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2291-2-ND 500 132.00 | UUD1V151MNL1GS 
220 0.14 0.17 77 450 8.0 10.0 493-2292-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2292-2-ND 500 132.00 | UUD1V221MNL1GS 
330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 10.0 493-2293-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2293-2-ND 500 142.00 | UUD1V331MNL1GS 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1637 


e e 
michicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) Reel? [m5 | 
Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) ohms () Max. | Current | @100KHz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | @120Hz/20°C @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2294-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2294-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1HO10MCL1GS 
2.2 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2295-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2295-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1H2R2MCL1GS 
3.3 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2296-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2296-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1H3R3MCL1GS 
4.7 0.12 1.52 3 85 5.0 5.8 493-2297-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2297-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1H4R7MCL1iGS 
10 0.12 0.88 5 165 6.3 5.8 493-2298-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2298-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1H100MCL1GS 
15 0.12 0.88 75 165 6.3 5.8 493-2299-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2299-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1H150MCL1GS 
22 0.12 0.88 1 165 6.3 5.8 493-2300-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2300-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1H220MCL1GS 
50 27 0.12 0.68 13.5 185 6.3 7.7 493-2301-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2301-2-ND 900 185.40 | UUD1H270MCL1GS 
33 0.12 0.68 16.5 185 6.3 rAd 493-2302-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2302-2-ND 900 185.40 | UUD1H330MCL1GS 
47 0.12 0.68 23.5 185 6.3 7.7 493-2303-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2303-2-ND 900 185.40 | UUD1H470MCL1GS 
56 0.14 0.34 28 300 8.0 10.0 493-2304-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2304-2-ND 500 132.00 | UUD1H560MNL1GS 
68 0.14 0.34 34 300 8.0 10.0 493-2305-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2305-2-ND 500 132.00 | UUD1H680MNL1GS 
100 0.14 0.34 50 300 8.0 10.0 493-2306-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2306-2-ND 500 132.00 | UUD1H101MNL1GS 
150 0.14 0.18 75 670 10.0 10.0 493-2307-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2307-2-ND 500 142.00 | UUD1H151MNL1GS 
220 0.14 0.18 110 670 10.0 10.0 493-2308-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2308-2-ND 500 142.00 | UUD1H221MNL1GS 
a . . . . ® 
CF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors Digi®Reel 
FEATURES: 
¢ Ultra Low ESR, High ripple Current ¢ Load Life of 2000 hours at 105°C »* SMD Type: Lead Free reflow Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
soldering condition at 260°C peak correspondence * Adapted to the RoHS Directive Dim. 6.3x6 8.0x7 10.0x8 10.0 x 10 
¢ Marking: Navy blue print on the case top A 73 9.0 11.0 11.0 
B 6.6 8.3 10.3 10.3 
Capacitance [ej 6.6 8.3 10.3 10.3 
E 2.1 3.2 4.6 4.6 
H 0.5 ~ 0.8 0.8 ~ 1.1 0.8 ~ 1.1 0.8 ~ 1.1 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V 
Rated Capacitance Range 33 ~ 1500UF 
Rated Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. Current 100kHz/105°C D Ee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | tand (uA) (mArms) (mm) | (mm) Part No. 2 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 | 0.12 110 2800 6.3 6 493-2975-1-ND 5.44 8.96 20.81 493-2975-2-ND 1,000 341.00 | PCFOE221MCL1GS 
2 470 | 0.12 235 3300 8 7 6.13 10.09 23.43 1,000 384.00 | PCFOE471MCL1GS 
5 820 | 0.12 410 4400 10 8 7.44 12.26 28.45 500 280.00 | PCFOE821MCL1GS 
1500 | 0.12 750 4700 10 10 8.78 14.46 33.57 500 330.50 | PCFOE152MCL1GS 
100 | 0.12 80 2600 6.3 6 5.25 8.65 20.08 1,000 334.00 | PCFOG101MCL1GS 
150 | 0.12 120 2800 6.3 6 5.37 8.84 20.52 1,000 336.00 | PCFOG151MCL1GS 
ri 330 | 0.12 264 3400 8 7 6.12 10.08 23.41 1,000 383.00 | PCFOG331MCL1GS 
470 | 0.12 376 4200 10 8 6.84 11.26 26.14 500 257.50 | PCFOG471MCL1GS 
680 | 0.12 544 4400 10 8 7.22 11.90 27.62 500 272.00 | PCFOG681MCL1GS 
820 | 0.12 656 4800 10 10 7.68 12.65 29.36 500 289.00 | PCFOG821MCL1GS 
120 | 0.12 151 3000 6.3 6 5.37 8.84 20.52 1,000 336.00 | PCFOJ121MCL1GS 
150 | 0.12 189 3200 8 7 5.77 9.51 22.08 1,000 361.00 | PCFOJ151MCL1GS 
6.3 220 | 0.12 277 3400 8 7 6.03 9.94 23.07 1,000 378.00 | PCFOJ221MCL1GS 
330 | 0.12 416 4200 10 8 6.64 10.93 25.38 500 250.00 | PCFO0J331MCL1GS 
680 | 0.12 856 5000 10 10 7.57 12.47 28.96 500 285.00 | PCFOJ681MCL1GS 
47 0.12 94 2600 6.3 6 5.15 8.49 19.70 1,000 327.00 | PCF1A470MCL1GS 
56 0.12 112 2500 6.3 6 5.20 8.57 19.89 1,000 330.00 | PCF1A560MCL1GS 
120 | 0.12 240 3000 8 7 493-2992-1-ND 6.38 10.51 24.39 493-2992-2-ND 1,000 399.00 | PCF1A121MCL1GS 
10 150 | 0.12 300 3300 10 8 493-2993-1-ND 6.19 10.20 23.67 493-2993-2-ND 1,000 387.00 | PCF1A151MCL1GS 
150 | 0.12 300 3200 8 7 493-2994- 5.91 9.74 22.61 493-2994-2-ND 1,000 370.00 _| PCF1A151MCL6GS 
270 | 0.12 540 3600 10 8 493-2995- 6.65 10.95 25.42 493-2995- 500 250.50 | PCF1A271MCL1GS 
470 | 0.12 940 4600 10 10 493-2996-1-ND 7.28 11.99 27.84 493-2996-2-ND 500 274.00 | PCF1A471MCL1GS 
560 | 0.12 1120 4800 10 10 493-2997-1-ND 7.70 12.68 29.44 493-2997-2-ND 500 290.00 _| PCF1A561MCL1GS 
33 0.12 106 2400 6.3 6 5.27 8.67 20.13 493-2998-2-ND 1,000 335.00 | PCF1C330MCL1GS 
39 0.12 124 2400 6.3 6 5.30 8.73 20.28 1,000 337.00 | PCF1C390MCL1GS 
16 56 0.12 179 2900 8 £ 5.82 9.59 22.26 1,000 364.00 | PCF1C560MCL1GS 
82 0.12 262 3200 8 7 6.01 9.90 22.99 1,000 376.00 | PCF1C820MCL1GS 
150 | 0.12 480 3500 10 8 6.86 11.30 26.24 493-3002-2-ND 500 258.50 | PCF1C151MCL1GS 
220 | 0.12 704 3900 10 10 493-3003-1-ND 7.36 12.13 28.16 493-3003-2-ND 500 277.00 | PCF1C221MCL1IGS 
LF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors 
FEATURES: ¢ Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2000 hours at 105°C « Radial Type: Lead 
Free flow soldering condition complete correspondence * Adapted to the RoHS Directive Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
* Marking: Navy blue print on the case top Dim. 8x9 8x12 10x 13 
oD 8.0 8.0 10.0 
Capacitance Laminated Case .. : ‘ a ue ee 
Lot No. Silvered lead wire z E : 
i ® od 0.6 0.6 0.6 
D ry SPECIFICATIONS: 
tI — Temperature Range -55°C ~ 105°C 
— po” OL Rated Voltage Range 5 25 aay 
eries 7 ; jated Capacitance Range 70 ~ qj 
Voltage L 15min. 4min. Capacitance Tolerance : +20% @ 120Hz, 20°C 
Rated Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. 
Voltage Cap. Current 100kHz/105°C D [5 Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) tans (0.2CV)(uA) (mArms) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
560 0.08 280 4800 8 9 493-3004-ND 1.05 7.63 56.05 PLFOE561MCO1 
680 0.08 340 5700 8 12 493-3005-ND 1.09 7.90 58.00 PLFOE681MDO1 
2.5 820 0.08 410 5200 8 9 493-3006-ND 98 7.51 56.31 PLFOE821MCO6 
820 0.08 410 6200 8 12 493-3007-ND 99 7.65 57.35 PLFOE821MDO1 
1000 0.08 500 6500 10 13 493-3008-ND 1.09 8.39 62.90 PLFOE102MDO1 
560 0.08 448 5200 8 9 493-3009-ND 1.08 7.83 57.52 PLFOG561MCO6 
4 560 0.08 448 5500 8 12 493-3010-ND 1.08 7.86 57.69 PLFOG561MDO1 
680 0.08 544 6200 8 12 493-301 1-ND 99 7.59 56.93 PLFOG681MDO1 
820 0.08 656 6500 10 13 493-3012-ND 1.07 8.20 61.47 PLFOG821MDO1 
470 0.08 592 5200 8 9 493-3013-ND 1.18 9.11 68.32 PLFOJ471MCO6 
6.3 470 0.08 592 5500 8 12 493-3014-ND 1.15 8.81 66.07 PLFOJ471MDO1 
680 0.08 857 6300 10 13 493-3015-ND 1.28 9.87 74.03 PLFOJ681MDO1 
10 270 0.08 540 4900 8 12 493-3016-ND 1.09 8.37 62.77 PLF1A271MDO1 
470 0.08 940 5700 10 13 493-3017-ND 1.26 9.71 72.79 PLF1A471MDO1 
16 270 0.08 864 4800 8 12 493-3018-ND 1.31 10.10 75.72 PLF1C271MDO1 
470 0.08 1504 5000 10 13 493-3019-ND 1.57 12.05 90.41 PLF1C471MDO1 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1638 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e e 
nichicon LE Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
¢ Ultra Low ESR, High ripple current * Load life of 2000 hours at 105°C « Radial lead type: Lead 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 


Dim. 8x9 8x12 10x13 
free flow soldering condition correspondence » Adapted to the RoHS directive oD a a _ 
¢ Marking: Navy blue print on the case top L 85 15 125 

P 3.5 3.5 5.0 
Capacitance ames Silvered od 0.6 0.6 0.6 
5 lead Wire 
2 SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Q Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C. 


L+0.5Max. 15Min. 


Not more than value of standard ratings. 


Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Rated Leakage Rated Ripple Current 
Voltage | Capacitance Current 100kHz/105°C Diameter D Digi-Key Price Each Nichicon 

(VDC) (uF) tand (uA) (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
560 0.08 280 6000 8 493-3057-ND 1.92 1.46 1.16 PLEOE561MCO1 
820 0.08 410 6300 8 493-3058-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOE821MCO6 
2.5 820 0.08 410 6600 8 493-3059-ND 2.29 1.74 1.38 PLEOE821MDO1 
1000 0.08 500 7100 8 493-3060-ND 1.92 1.46 1.16 PLEOE102MDO1 
1500 0.08 750 7300 8 493-3061-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOE152MDO1 
560 0.08 448 6000 8 493-3062-ND 2.29 1.74 1.38 PLEOG561MCO1 
4 680 0.08 544 6500 8 493-3063-ND 1.92 1.46 1.16 PLEOG681MDO1 
820 0.08 656 7000 10 493-3064-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOG821MDO1 
1200 0.08 960 7200 10 493-3065-ND 2.29 1.74 1.38 PLEOG122MDO1 
470 0.08 592 6400 8 493-3066-ND 1.92 1.46 1.16 PLE0J471MDO1 
6.3 680 0.08 857 6700 10 493-3067-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOJ681MDO1 
820 0.08 1033 6800 10 493-3068-ND 2.29 1.74 1.38 PLE0J821MDO1 


LG Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
* Higher capacitance, lower ESR * High ripple current * Load life of 2000 hours @ 105°C « Radial 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 


Dim. 8x9 8x12 10 x 13 
lead type: Lead free flow soldering condition correspondence » Adapted to the RoHS directive a i a5 tao 
* Marking: Navy blue print on the case top L 5 1 5 125 

P 3.5 3.5 5.0 
Capacitance ng od 0.6 0.6 0.6 
x 
gs SPECIFICATIONS: 
wo 
S Temperature Range -55°C ~ 105°C 
g Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C. 


Not more than value of standard ratings. 


Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Rated Leakage Rated Ripple Current 
Voltage Capacitance Current 100kHz/105°C Diameter D Digi-Key Price Each Nichicon 

(VDC) (uF) tand (uA) (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
1800 0.08 900 6000 8 493-3101-ND 1.92 1.46 1.16 PLGOE182MCO1 
2.5 2200 0.08 1100 6700 8 493-3102-ND 2.00 1.52 1.20 PLGOE222MDO1 
3900 0.08 1950 7000 10 493-3103-ND 2.29 1.74 1.38 PLGOE392MDO1 
1200 0.08 960 5900 8 493-3104-ND 1.92 1.46 1.16 PLGOG122MCO1 
4 1800 0.08 1440 6500 8 493-3105-ND 2.00 1.52 1.20 PLGOG182MDO1 
2700 0.08 2160 6900 10 493-3106-ND 2.29 1.74 1.38 PLGOG272MDO1 
820 0.08 1033 5700 8 493-3107-ND 1.92 1.46 1.16 PLGOJ821MCO1 
6.3 1200 0.08 1512 6100 8 493-3108-ND 2.00 1.52 1.20 PLGOJ122MDO1 
1800 0.08 2268 6600 10 493-3109-ND 2.29 1.74 1.38 PLGOJ182MDO1 
560 0.08 1120 5100 8 493-3110-ND 1.92 1.46 1.16 PLG1A561MCO1 
10 820 0.08 1640 5800 8 493-3111-ND 2.00 1.52 1.20 PLG1A821MDO1 
1200 0.08 2400 6200 10 493-3112-ND 2.29 1.74 1.38 PLG1A122MDO1 
330 0.08 1056 4700 8 493-3113-ND 1.92 1.46 1.16 PLG1C331MCO1 
16 470 0.08 1504 5400 8 493-3114-ND 2.00 1.52 1.20 PLG1C471MDO1 
820 0.08 2624 5600 10 493-3115-ND 2.29 1.74 1.38 PLG1C821MDO1 


CG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


FEATURES: ¢ Higher capacitance, low ESR ° High ripple current * Load life of 2000 hours @ RoHS 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 


105°C * SMD type: Lead free flow soldering condition at 260°C peak correspondence * Adapted | teens Dim. 5x6 6.3x6 8x7 10x 8 10x 10 10x 12.7 
to the RoHS directive i) 5.0 63 8.0 10.0 10.0 10.0 
* Marking: Navy blue print on the case top L 5.9 5.9 6.9 79 9.9 12.6 
A 6.0 7.3 9.0 11.0 11.0 11.0 
B 5.3 6.6 8.3 10.3 10.3 10.3 
7 [ej 5.3 6.6 8.3 10.3 10.3 10.3 
. Plasti 
Capacitance _ Voltage platform, sax. E 12 24 32 46 46 4.6 
3 H 0.5~0.8 0.5~0.8 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 
| SPECIFICATIONS: 
ae 014_.| Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Loa Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 


Not more than value of standard ratings. 
After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Leakage Current 


Rated tand Leakage | Rated Ripple Cur- Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current | rent@100kHz/ | Dia. D | Dim.L | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | (yA) 105°C (mArms) | (mm) | (mm) | Part No. 5} 10 25 Part No. Qty. | Pricing| Part No. 
220 0.12 110 2100 5 6 493-3069-1-ND 177 1.46 1.36 | 493-3069-2-ND 1,000] 554.00 | PCGOE221MCL1GS 
470 0.12 235 2900 6.3 6 493-3070-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3070-2-ND 1,000] 579.00 | PCGOE471MCL1GS 
560 0.12 280 3000 6.3 6 493-3071-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3071-2-ND 1,000] 579.00 | PCGOE561MCL1GS 
25) 820 0.12 410 3300 8 7 493-3072-1-ND 2.20 1.81 1.68 | 493-3072-2-ND 1,000] 722.00 | PCGOE821MCL1GS 
1500 0.12 750 4100 10 8 493-3073-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3073-2-ND 500 | 427.00 | PCGOE152MCL1GS 
2700 0.12 1350 4700 10 10 493-3074-1-ND 2.63 2.17 2.01 493-3074-2-ND 500 | 463.50 | PCGOE272MCL1GS 
3300 0.12 1650 5500 10 12.7 493-3075-1-ND 2.83 2.33 2.17 | 493-3075-2-ND 400 | 478.80 | PCGOE332MCL1GS 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1639 


nichicon 


CG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) Digi@Reel” 
Rated tand Leakage | Rated Ripple Cur- Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current | rent@100kHz/ | Dia. D | Dim.L | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | (yA) 105°C (mArms) | (mm) | (mm) | Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing| Part No. 
180 0.12 144 1900 5 6 493-3076-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3076-2-ND 1,000 | 554.00 | PCGOG181MCL1GS 
390 0.12 312 2700 6.3 6 493-3077-1-ND 1.85 1.53 1.42 1,000 | 579.00 | PCGOG391MCL1GS 
4 680 0.12 544 3200 8 z 493-3078-1-ND 2.20 1.81 1.68 1,000 | 722.00 | PCGOG681MCL1GS 
1200 0.12 960 4000 10 8 493-3079-1-ND 2.42 2.00 1.86 500 | 427.00 | PCGOG122MCL1GS 
2200 0.12 1760 4600 10 10 493-3080-1-ND 2.63 2.17 2.01 500 | 463.50 | PCGOG222MCL1GS 
2700 0.12 2160 5300 10 12.7 493-3081-1-ND 2.83 2.33 2.17 400 | 478.80 | PCGOG272MCL1GS 
150 0.12 189 1800 5 6 493-3082-1-ND 1.77 1.46 1.36 1,000 | 554.00 | PCGOJ151MCL1GS 
270 0.12 340 2600 6.3 6 493-3083-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3083-2-ND 1,000 | 579.00 | PCGOJ271MCL1GS 
330 0.12 416 2700 6.3 6 493-3084-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3084-2-ND 1,000 | 579.00 | PCGOJ331MCL1GS 
6.3 470 0.12 592 3100 8 ra 493-3085-1-ND 2.20 1.81 1.68 | 493-3085-2-ND 1,000 | 722.00 | PCGOJ471MCL1GS 
1000 0.12 1260 3800 10 8 493-3086-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3086-2-ND 500 | 427.00 | PCGOJ102MCL1GS 
1800 0.12 2268 4400 10 10 493-3087-1-ND 2.63 217 2.01 493-3087-2-ND 500 | 463.50 | PCGOJ182MCL1GS 
2200 0.12 2772 5000 10 12.7 493-3088-1-ND 2.83 2.33 2.17 | 493-3088-2-ND 400 | 478.80 | PCGOJ222MCL1GS 
82 0.12 164 1700 5 6 493-3089-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3089-2-ND 1,000 | 554.00 | PCG1A820MCL1GS 
150 0.12 300 2500 6.3 6 493-3090-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3090-2-ND 1,000 | 579.00 | PCG1A151MCL1GS 
10 330 0.12 660 3100 8 7 493-3091-1-ND 2.20 1.81 1.68 1,000 | 722.00 | PCG1A331MCL1GS 
560 0.12 1120 3600 10 8 493-3092-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3092-2-ND 500 | 427.00 | PCG1A561MCL1GS 
820 0.12 1640 4300 10 10 493-3093-1-ND 2.63 2.17 2.01 493-3093-2-ND 500 | 463.50 | PCG1A821MCL1GS 
1000 0.12 2000 4800 10 12.7 493-3094-1-ND 2.83 2.33 2.17 __| 493-3094-2-ND 400 | 478.80 | PCG1A102MCL1GS 
47 0.12 150 1500 5 6 493-3095-1-ND 1.77 1.46 1.36 1,000 | 554.00 | PCG1C470MCL1GS 
82 0.12 262 2300 6.3 6 493-3096-1-ND 1.85 1.53 1.42 1,000 | 579.00 | PCG1C820MCL1GS 
16 150 0.12 480 2800 8 7 493-3097-1-ND 2.20 1.81 1.68 1,000 | 722.00 | PCG1C151MCL1GS 
270 0.12 864 3300 10 8 493-3098-1-ND 2.42 2.00 1.86 500 | 427.00 | PCG1C271MCL1GS 
470 0.12 1504 3700 10 10 493-3099-1-ND 2.63 2.17 2.01 500 | 463.50 | PCG1C471MCL1GS 
680 0.12 2176 4100 10 12.7 493-3100-1-ND 2.83 2.33 2.17 | 493-3100-2-ND 400 | 478.80 | PCG1C681MCL1GS 
CJ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Reel° 
FEATURES: ° Higher capacitance, low ESR si High ripple current * Load life of 2000 hours @ Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
105°C * SMD type: Lead free flow soldering condition at 260°C peak correspondence » Adapted Dim. Bx6 6.3x6 8x7 8x12 0x8 70x 10 40x 12.7 
to the RoHS directive oD 5.0 6.3 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 
* Marking: Navy blue print on the case top L 5.9 5.9 6.9 11.9 7.9 9.9 12.6 
A 6.0 7.3 9.0 9.0 11.0 11,0 11.0 
B 5.3 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 
[ej 5.3 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 
Blasts pation. E 12 24 3.2 3.2 46 46 46 
x a H 05-08 | 05-08 0.8-1.1 | 0.8-1.1 0.8-1.1 0.8~1.1 0.8-1.1 
= 
| SPECIFICATIONS: 
8 > | Temperature Range -55°C ~ 105°C. 
140.104 Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
Leakage Current Not more than value of standard ratings. ; 
After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 
Rated tand Leakage | Rated Ripple Cur- Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current] rent@100kHz/ | Dia. D | Dim.L | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | (yA) 105°C (mArms) | (mm) | (mm) | Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
180 0.12 90 2500 5 6 493-3020-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3020-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJOE181MCL1GS 
390 0.12 195 3400 6.3 6 493-3021-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3021-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJOE391MCL1GS 
560 0.12 280 4000 8 Tf 493-3022-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3022-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJUOES61MCL1GS 
680 0.12 340 4100 8 ee 493-3023-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3023-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJOE681MCL1GS 
2.5 820 0.12 410 5300 8 12 493-3024-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3024-2-ND 400 | 433.60 | PCJOE821MCL1GS 
1200 0.12 600 4800 10 8 493-3025-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3025-2-ND 500 | 451.50 | PCJOE122MCL1GS 
1500 0.12 750 5300 8 12 493-3026-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3026-2-ND 400 | 433.60 | PCJOE152MCL1GS 
2200 0.12 1100 5400 10 10 493-3027-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3027-2-ND 500 | 469.00 | PCJOE222MCL1GS 
2700 0.12 1350 5800 10 12.7 | 493-3028-1-ND 2.75 2.27 2.11 493-3028-2-ND 400 | 465.60 | PCJOE272MCL1GS 
150 0.12 120 2400 5 6 493-3029-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3029-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJOG151MCL1GS 
330 0.12 264 3300 6.3 6 493-3030-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3030-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJOG331MCL1GS 
560 0.12 448 4000 8 7 493-3031-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3031-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJOG561MCL1GS 
560 0.12 448 5200 8 12 493-3032-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3032-2-ND 400 | 392.80 | PCJOG561MCL9GS 
r 1000 0.12 800 4600 10 8 493-3033-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3033-2-ND 500 | 451.50 | PCJOG102MCL1GS 
1200 0.12 960 5200 8 12 493-3034-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3034-2-ND 800 | 674.40 | PCJOG122MCL1GS 
1500 0.12 1200 5200 8 12 493-3035-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3035-2-ND 400 | 350.00 | PCJOG152MCL4GS 
1500 0.12 1200 5000 10 10 493-3036-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3036-2-ND 500 | 469.00 | PCJOG152MCL1GS 
1800 0.12 1440 5300 10 10 493-3037-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3037-2-ND 500 | 469.00 | PCJOG182MCL1GS 
2200 0.12 1760 5700 10 12.7 | 493-3038-1-ND 2.75 2.27 2.11 493-3038-2-ND 400 | 388.00 | PCJ0OG222MCL1GS 
100 0.12 126 2300 5 6 493-3039-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3039-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJOJ101MCL1GS 
120 0.12 151 2300 5 6 493-3040-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3040-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJO0J121MCL1GS 
220 0.12 277 3200 6.3 6 493-3041-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3041-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJ0J221MCL1GS 
63 390 0.12 491 3900 8 7 493-3042-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3042-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJO0J391MCL1GS 
820 0.12 1033 5000 8 12 493-3043-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3043-2-ND 400 | 433.60 | PCJO0J821MCL4GS 
820 0.12 1033 4500 10 8 493-3044-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3044-2-ND 500 | 451.50 | PCJOJ821MCL1GS 
1500 0.12 1890 4800 10 10 493-3045-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3045-2-ND 500 | 469.00 | PCJOJ152MCL1GS 
1800 0.12 2268 5200 10 12.7 | 493-3046-1-ND 2.75 2.27 2.11 493-3046-2-ND 400 | 465.60 | PCJO0J182MCL1GS 
68 0.12 136 2100 5 6 493-3047-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3047-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJ1A680MCL1GS 
120 0.12 240 2500 6.3 6 493-3048-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3048-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJ1A121MCL1GS 
10 270 0.12 540 3200 8 va 493-3049-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3049-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJ1A271MCL1GS 
470 0.12 940 3700 10 8 493-3050-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3050-2-ND 500 | 451.50 | PCJ1A471MCL1GS 
680 0.12 1360 4600 10 10 493-3051-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3051-2-ND 500 | 469.00 | PCJ1A681MCL1GS 
39 0.12 124 1900 5 6 493-3052-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3052-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJ1C390MCL1GS 
68 0.12 217 2300 6.3 6 493-3053-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3053-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJ1C680MCL1GS 
16 120 0.12 384 3000 8 7 493-3054-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3054-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJ1C121MCL1GS 
220 0.12 704 3400 10 8 493-3055-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3055-2-ND 500 | 451.50 | PCJ1C221MCL1GS 
330 0.12 1056 4100 10 10 493-3056-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3056-2-ND 500 | 469.00 | PCJ1C331MCL1GS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


General Purpose 85°C 


Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 85°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (6.3-400V), -25°C ~ 85°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


@D | DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) | Od 
6.3-100V After 1 Minute | | = 0.03CV or 4uy/A, whichever is greater OD @® 
< 918 After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 CV>1,000: |=0.04CV +100 ° 
160-450V | After 5 Minutes [ CV< 1,000: I=0.03CV +15 [| CV>1,000: I=0.02CV +25 | ; | ; 
=020| 6.3-450V_| After 3 Minutes | 1=0.03CV Vent. L Timnins amin 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions - mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD [bi F od Part No. 1 10 100 Part No. 
47 0.34 92 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1001-ND 23 1.47 9.92 ESMG6R3ELL470ME11D 
330 0.34 270 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1004-ND 32 2.02 13.64 ESMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 320 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1005-ND 32 2.02 13.64 ESMG6R3ELL471MF11D 
1000 0.34 540 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3249-ND NEW! 37 2.54 17.88 ESMG6R3ELL102MHB5D 
2200 0.36 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1006-ND 57 417 29.75 ESMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 1185 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1007-ND 62 4.55 32.50 ESMG6R3ELL332MJ20S 
4700 0.40 1545 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1008-ND 98 7.25 51.75 ESMG6R3ELL472MK20S 
6.3 6800 0.44 1915 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1009-ND 1.11 8.29 60.87 ESMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 2330 16.0 25.0 75 0.8 565-1010-ND 1.72 12.80 94.00 ESMG6R3ELL103ML25S 
10000 0.46 2310 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1011-ND 3.33 24.99 187.43 ESMG6R3ELL103MN25S 
15000 0.56 2660 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1012-ND 3.60 27.00 202.50 ESMG6R3ELL153MN30S 
22000 0.76 3320 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1013-ND 2.85 21.39 160.43 ESMG6R3ELL223MM40S 
22000 0.70 3130 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1014-ND 4.20 31.50 236.25 ESMG6R3ELL223MN40S 
27000 0.80 3280 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1015-ND 4.13 31.27 236.00 ESMG6R3ELL273MP40S 
39000 1.04 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1016-ND 5.95 45.05 340.00 ESMG6R3ELL393MQ40S 
220 0.24 240 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1021-ND 24 1.52 10.23 ESMG100ELL221ME11D 
330 0.24 290 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1022-ND 23 1.56 11.00 ESMG100ELL331MF11D 
470 0.24 350 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1023-ND 30 1.89 12.71 ESMG100ELL471MF11D 
1000 0.24 650 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1024-ND 47 3.47 24.75 ESMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 1070 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1025-ND 62 4.55 32.50 ESMG100ELL222MJ20S 
10 3300 0.28 1420 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1026-ND 94 7.01 51.47 ESMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1780 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1027-ND 1.17 8.67 63.69 ESMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 2220 16.0 25.0 75 0.8 565-1028-ND 1.63 12.16 89.30 ESMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 2410 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1029-ND 3.36 25.17 188.78 ESMG100ELL103MN25S 
15000 0.52 3080 18.0 35.5 75 0.8 565-1030-ND 2.68 20.07 150.53 ESMG100ELL153MMP1S 
22000 0.66 3480 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1031-ND 4.31 32.60 246.00 ESMG100ELL223MP40S 
33000 0.88 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1032-ND 5.99 45.32 342.00 ESMG100ELL333MQ40S 
10 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1033-ND 12 93 6.98 ESMG160ELL100ME11D 
22 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1034-ND 23 1.47 9.92 ESMG160ELL220ME11D 
47 0.20 109 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1036-ND 23 1.47 9.92 ESMG160ELL470ME11D 
100 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1037-ND 23 1.47 9.92 ESMG160ELL101ME11D. 
220 0.20 260 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1038-ND 32 2.02 13.64 ESMG160ELL221MF11D 
330 0.20 370 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1039-ND 35 2.34 16.50 ESMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 440 8.0 TS. 3.5 0.6 565-1040-ND 35 2.38 16.78 ESMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 785 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1041-ND 54 3.96 28.25 ESMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 1295 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1042-ND 85 6.23 44.50 ESMG160ELL222MK20S 
16 3300 0.24 1655 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1043-ND 1.01 7.52 55.23 ESMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 2090 16.0 25.0 75 0.8 565-1044-ND 1.52 11.33 83.19 ESMG160ELL472ML25S 
4700 0.26 1960 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1045-ND 2.97 22.26 166.95 ESMG160ELL472MN20S 
6800 0.30 2520 16.0 31.5 75 0.8 565-1046-ND 1.87 14.04 105.30 ESMG160ELL682MLN3S 
6800 0.30 2330 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1047-ND 3.31 24.81 186.08 ESMG160ELL682MN25S 
8200 0.34 2500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1048-ND 3.58 26.82 201.15 ESMG160ELL822MN30S 
10000 0.38 2920 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1049-ND 2.39 17.94 134.55 ESMG160ELL103MMP1S 
12000 0.42 2900 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1050-ND 3.71 28.09 212.00 ESMG160ELL123MN40S 
12000 0.42 2900 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1051-ND 3.68 27.83 210.00 ESMG160ELL123MP35S 
15000 0.48 3380 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1052-ND 4.24 32.07 242.00 ESMG160ELL153MP40S 
22000 0.62 3720 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1053-ND 6.20 46.91 354.00 ESMG160ELL223MQ40S 
47 0.16 36 5.0 11.0 2.5 0.5 565-1054-ND 22 1.43 9.61 ESMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 53 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1055-ND 22 1.43 9.61 ESMG250ELL100ME11D. 
22 0.16 78 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1056-ND 23 1.47 9.92 ESMG250ELL220ME11D. 
47 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1058-ND 23 1.47 9.92 ESMG250ELL470ME11D. 
100 0.16 190 6.3 11.0 2.0 0.5 565-1059-ND 30 1.89 12.71 ESMG250ELL101MF11D 
220 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1060-ND 35 2.38 16.78 ESMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1061-ND 36 2.42 17.05 ESMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 545 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1062-ND 63 4.29 30.25 ESMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 955 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1063-ND 69 5.08 36.25 ESMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1540 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1064-ND 1.04 7.74 56.87 ESMG250ELL222MK25S 
25 3300 0.20 1975 16.0 25.0 75 0.8 565-1065-ND 1.63 12.16 89.30 ESMG250ELL332ML25S 
3300 0.20 1850 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1066-ND 3.33 24.80 182.13 ESMG250ELL332MN20S 
4700 0.22 2420 16.0 31.5 75 0.8 565-1067-ND 1.84 13.80 103.50 ESMG250ELL472MLN3S 
4700 0.22 2420 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1068-ND 3.40 25.50 191.25 ESMG250ELL472MN25S 
6800 0.26 2880 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1069-ND 2.84 21.30 159.75 ESMG250ELL682MMP1S 
6800 0.26 2510 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1071-ND 3.68 27.83 210.00 ESMG250ELL682MP30S 
8200 0.30 2810 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1072-ND 3.85 29.15 220.00 ESMG250ELL822MN40S 
8200 0.30 2810 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1073-ND 3.82 28.89 218.00 ESMG250ELL822MP35S 
10000 0.34 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1074-ND 4.34 32.86 248.00 ESMG250ELL103MP40S 
12000 0.38 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1075-ND 4.55 34.45 260.00 ESMG250ELL123MP40S 
15000 0.44 3610 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1076-ND 6.51 49.29 372.00 ESMG250ELL153MQ40S 
10 0.14 59 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1078-ND 23 1.47 9.92 ESMG350ELL100ME11D. 
47 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1081-ND 23 1.47 9.92 ESMG350ELL470ME11D. 
100 0.14 210 6.3 11.0 25 0.5 565-1082-ND 30 1.93 13.02 ESMG350ELL101MF11D 
220 0.14 385 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1083-ND 23 1.72 13.00 ESMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1084-ND 73 4.95 34.93 ESMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 645 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1085-ND .67 4.94 35.25 ESMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 1145 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1086-ND 1.01 7.46 53.25 ESMG350ELL102MK20S 
35 2200 0.16 1785 16.0 25.0 75 0.8 565-1087-ND 1.64 12.19 89.54 ESMG350ELL222ML25S 
2200 0.16 1670 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1088-ND 3.00 22.53 168.98 ESMG350ELL222MN20S 
3300 0.18 2050 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1089-ND 3.55 26.64 199.80 ESMG350ELL332MN25S 
3900 0.18 2310 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1090-ND 3.80 28.50 213.75 ESMG350ELL392MN30S 
4700 0.20 2700 18.0 35.5 75 0.8 565-1091-ND 2.60 19.50 146.25 ESMG350ELL472MMP1S 
4700 0.20 2510 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1092-ND 3.61 27.30 206.00 ESMG350ELL472MN35S 
4700 0.20 2380 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1093-ND 3.64 27.56 208.00 ESMG350ELL472MP30S 
5600 0.22 2690 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1094-ND 3.82 28.89 218.00 ESMG350ELL562MN40S 


(Continued) 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD [5 F od Part No. 1 10 100 Part No. 
5600 0.22 2690 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1095-ND 3.89 29.42 222.00 ESMG350ELL562MP35S 
35 6800 0.24 3090 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1096-ND 4.52 34.19 258.00 ESMG350ELL682MP40S 
10000 0.32 3480 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1097-ND 6.58 49.82 376.00 ESMG350ELL103MQ40S 
1.0 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1102-ND 22 1.38 9.30 ESMG500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1103-ND .22 1.43 9.61 ESMG500ELL2R2ME11D 
47 0.12 at 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1105-ND 22 1.43 9.61 ESMG500ELL4R7ME11D 
10 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1106-ND 22 1.43 9.61 ESMG500ELL100ME11D 
22 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1107-ND 22 1.43 9.61 ESMGS500ELL220ME11D 
47 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1109-ND .29 1.84 12.40 ESMG500ELL470MF11D 
100 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1110-ND 35 2.34 16.50 ESMG500ELL101MHB5D 
220 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1111-ND 61 4.13 29.15 ESMG500ELL221MJC5S 
330 0.12 585 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1112-ND 7 4.20 30.00 ESMG500ELL331MJ16S 
50 470 0.12 755 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1113-ND 67 4.90 35.00 ESMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 1340 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1114-ND 1.29 9.60 70.50 ESMG500ELL102MK25S 
1500 0.12 1570 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1115-ND 3.14 23.58 176.85 ESMG500ELL152MN20S, 
2200 0.14 2075 16.0 35.5 75 0.8 565-3248-ND NEW! 1.91 14.47 109.20 ESMGS500ELL222MLP1S 
2200 0.14 1880 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1116-ND 3.19 24.17 182.40 ESMGS500ELL222MN25S, 
2700 0.14 2150 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1117-ND 3.82 28.68 215.10 ESMGS500ELL272MN30S 
3300 0.16 2500 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1118-ND 3.04 22.80 171.00 ESMG500ELL332MMP1S 
3300 0.16 2420 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1119-ND 3.92 29.68 224.00 ESMG500ELL332MN35S, 
3300 0.16 2420 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1120-ND 3.78 28.62 216.00 ESMG500ELL332MP30S 
3900 0.16 2590 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1121-ND 4.24 32.07 242.00 ESMG500ELL392MP35S 
4700 0.18 2960 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1122-ND 4.73 35.78 270.00 ESMG500ELL472MP40S 
6800 0.22 3360 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1123-ND 6.86 51.94 392.00 ESMG500ELL682MQ40S 
10 0.09 65 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1124-ND 27 1.70 11.47 ESMG630ELL100ME11D 
33 0.09 140 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1126-ND 34 2.16 14.57 ESMG630ELL330MF11D 
47 0.09 170 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1127-ND 34 2.16 14.57 ESMG630ELL470MF11D 
100 0.09 300 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1128-ND 60 4.06 28.60 ESMG630ELL101MJC5S 
220 0.09 490 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1129-ND 58 4.31 30.75 ESMG630ELL221MJ16S 
330 0.09 710 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1130-ND 69 5.08 36.25 ESMG630ELL331MJ20S 
63 470 0.09 900 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1131-ND 1.11 8.19 58.50 ESMG630ELL471MK20S 
820 0.09 1370 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1132-ND 2.98 22.35 167.63 ESMG630ELL821MN20S, 
1000 0.09 1300 16.0 25.0 75 0.8 565-1133-ND 1.85 13.79 101.29 ESMG630ELL102ML25S 
1000 0.09 1600 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1134-ND 3.38 25.35 190.13 ESMG630ELL102MN25S, 
1500 0.09 1850 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1135-ND 3.94 29.55 221.63 ESMG630ELL152MN30S, 
2200 0.11 2330 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1136-ND 3.89 29.42 222.00 ESMG630ELL222MN35S, 
2200 0.11 2190 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1137-ND 4.06 30.74 232.00 ESMG630ELL222MP30S 
3300 0.13 2810 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1138-ND 5.08 38.43 290.00 ESMG630ELL332MP40S 
3900 0.13 3100 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1139-ND 5.99 45.32 342.00 ESMG630ELL392MQ40S 
0.33 0.08 7.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1142-ND 27 1.70 11.47 ESMG101ELLR33ME11D 
10 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1148-ND -30 1.89 12.71 ESMG101ELL100MF11D 
22 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1149-ND 37 2.50 17.60 ESMG101ELL220MHB5D 
33 0.08 180 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1150-ND -38 2.57 18.15 ESMG101ELL330MHB5D 
47 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1151-ND -70 4.76 33.55 ESMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1152-ND 65 4.83 35.49 ESMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1153-ND 1.00 7.53 56.48 ESMG101ELL221MK25S 
100 330 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1154-ND 1.25 9.28 68.15 ESMG101ELL331MK25S 
330 0.08 870 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1155-ND 3.14 23.58 176.85 ESMG101ELL331MN20S 
470 0.08 1000 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1156-ND 1.87 13.95 102.46 ESMG101ELL471ML25S 
680 0.08 1360 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1157-ND 4.16 31.20 234.00 ESMG101ELL681MN30S, 
820 0.08 1540 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1158-ND 4.00 30.00 225.00 ESMG101ELL821MP30S 
1000 0.08 1380 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1159-ND 2.97 22.26 166.95 ESMG101ELL102MM40S 
1000 0.08 1720 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1160-ND 3.78 28.62 216.00 ESMG101ELL102MN35S, 
1200 0.08 1980 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1161-ND 4.24 32.07 242.00 ESMG101ELL122MP40S 
1800 0.08 2490 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1162-ND 7.39 55.92 422.00 ESMG101ELL182MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1163-ND .37 2.35 15.81 ESMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 48 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1164-ND 37 2.35 15.81 ESMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1165-ND 63 4.62 33.00 ESMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1166-ND 79 5.85 41.75 ESMG161ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1167-ND 79 5.85 41.75 ESMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1168-ND 1.11 8.19 58.50 ESMG161ELL470MK20S 
100 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1169-ND 1.39 10.37 76.14 ESMG161ELL101MK25S 
160 220 0.20 760 16.0 31.5 75 0.8 565-1170-ND 2.01 15.09 113.18 ESMG161ELL221MLN3S. 
220 0.15 730 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1171-ND 3.72 27.87 209.03 ESMG161ELL221MN25S. 
330 0.20 995 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1172-ND 2.76 20.70 155.25 ESMG161ELL331MMP1S 
330 0.15 920 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1173-ND 3.61 27.30 206.00 ESMG161ELL331MN30S, 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1174-ND 3.99 30.21 228.00 ESMG161ELL391MP30S 
470 0.15 1340 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1175-ND 4.69 35.51 268.00 ESMG161ELL471MN40S, 
470 0.15 1340 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1176-ND 4.83 36.57 276.00 ESMG161ELL471MP35S 
560 0.15 1470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1177-ND 4.80 36.31 274.00 ESMG161ELL561MP40S 
680 0.15 1570 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1178-ND 6.30 47.70 360.00 ESMG161ELL681MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1179-ND .33 2.07 13.95 ESMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1180-ND 42 2.85 20.08 ESMG201ELL4R7MHB5D. 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1181-ND 67 4.97 35.50 ESMG201ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1182-ND -80 5.88 42.00 ESMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1183-ND 93 6.83 48.75 ESMG201ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1184-ND 1.07 7.94 58.28 ESMG201ELL470MK20S 
100 0.20 475 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1185-ND 1.91 14.21 104.34 ESMG201ELL101ML25S 
100 0.15 460 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1186-ND 3.19 23.94 179.55 ESMG201ELL101MN20S. 
180 0.15 660 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1187-ND 3.90 29.28 219.60 ESMG201ELL181MN25S, 
200 220 0.20 810 18.0 35.5 75 0.8 565-1188-ND 2.72 20.43 153.23 ESMG201ELL221MMP1S 
220 0.15 750 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1189-ND 3.89 29.42 222.00 ESMG201ELL221MN30S 
270 0.15 830 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1190-ND 3.85 29.15 220.00 ESMG201ELL271MN30S, 
330 0.15 1070 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1191-ND 4.24 32.07 242.00 ESMG201ELL331MN35S, 
330 0.15 1070 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1192-ND 4.45 33.66 254.00 ESMG201ELL331MP30S 
390 0.15 1190 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1193-ND 4.66 35.25 266.00 ESMG201ELL391MN40S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1194-ND 4.80 36.31 274.00 ESMG201ELL391MP30S 
470 0.15 1350 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1195-ND 5.29 40.02 302.00 ESMG201ELL471MP40S 
560 0.15 1430 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1196-ND 5.95 45.05 340.00 ESMG201ELL561MP40S 
680 0.15 1620 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1197-ND 7.67 58.04 438.00 ESMG201ELL681MQ40S 
2.2 0.20 32 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1198-ND .37 2.35 15.81 ESMG251ELL2R2MF11D 
250 3.3 0.20 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1199-ND 40 2.73 19.25 ESMG251ELL3R3MHB5D. 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1200-ND 61 4.13 29.15 ESMG251ELL4R7MHB5D 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 
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Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD [8 iF od Part No. il 10 100 Part No. 
10 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1201-ND 61 4.48 32.00 ESMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1202-ND 76 5.57 39.75 ESMG251ELL220MJ20S 
33 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1203-ND 1.15 8.54 62.75 ESMG251ELL330MK20S 
47 0.20 295 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1204-ND 1.29 9.57 70.27 ESMG251ELL470MK25S 
82 0.15 420 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1205-ND 3.37 25.26 189.45 ESMG251ELL820MN20S 
100 0.20 515 16.0 31.5 75 0.8 565-1206-ND 2.61 19.59 146.93 ESMG251ELL101MLN3S. 
120 0.15 530 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1207-ND 3.42 25.86 195.20 ESMG251ELL121MN25S 
250 180 0.15 680 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1208-ND 4.44 33.30 249.75 ESMG251ELL181MN30S 
220 0.20 825 18.0 40.0 75 0.8 565-1209-ND 3.03 22.92 173.00 ESMG251ELL221MM40S 
220 0.15 780 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1210-ND 4.66 35.25 266.00 ESMG251ELL221MN35S 
220 0.15 820 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1211-ND 4.41 33.39 252.00 ESMG251ELL221MP30S 
270 0.15 880 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1212-ND 4.94 37.37 282.00 ESMG251ELL271MN40S 
270 0.15 880 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1213-ND 4.90 37.10 280.00 ESMG251ELL271MP35S 
330 0.15 1060 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1214-ND 5.53 41.87 316.00 ESMG251ELL331MP40S 
390 0.15 1200 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1215-ND 7.00 53.00 400.00 ESMG251ELL391MQ40S 
0.47 0.24 15 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1216-ND 35 2.34 16.50 ESMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1217-ND 34 2.30 16.23 ESMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 38 8.0 415 3.5 0.6 565-1218-ND 40 2.94 21.00 ESMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1219-ND 39 2.91 20.75 ESMG351ELL3R3MHB5D 
4.7 0.24 65 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1220-ND 76 5.64 40.25 ESMG351ELL4R7MJC5S. 
350 10 0.24 115: 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1221-ND 1.01 7.46 53.25 ESMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 185 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1222-ND 1.35 10.02 73.56 ESMG351ELL220MK20S 
33 0.24 275 16.0 25.0 75 0.8 565-1223-ND 1.99 14.78 108.57 ESMG351ELL330ML25S, 
47 0.24 325 16.0 25.0 75 0.8 565-1224-ND 2.19 16.41 123.08 ESMG351ELL470ML25S. 
47 0.15 310 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1225-ND 3.44 25.77 193.28 ESMG351ELL470MN20S 
100 0.15 500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1226-ND 4.31 32.60 246.00 ESMG351ELL101MN30S 
220 0.15 890 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1227-ND 7.42 56.18 424.00 ESMG351ELL221MQ40S 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1228-ND 34 2.30 16.23 ESMG401ELL1ROMF11D 
3.3 0.24 54 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1229-ND 71 5.25 37.50 ESMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 71 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1230-ND .78 5.74 41.00 ESMG401ELL4R7MJ16S 
10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1231-ND 97 7.18 51.25 ESMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 205 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1232-ND 1.44 10.75 78.96 ESMG401ELL220MK25S 
33 0.24 275 16.0 25.0 75 0.8 565-1233-ND 1.90 14.22 106.65 ESMG401ELL330ML25S, 
400 47 0.24 350 16.0 31.5 75 0.8 565-1235-ND 2.55 19.11 143.33 ESMG401ELL470MLN3S 
56 0.15 350 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1236-ND 3.89 29.42 222.00 ESMG401ELL560MN25S 
68 0.15 420 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1237-ND 5.16 38.70 290.25 ESMG401ELL680MN30S, 
100 0.15 520 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1238-ND 4.87 36.84 278.00 ESMG401ELL101MN35S 
100 0.15 520 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1239-ND 4.41 33.39 252.00 ESMG401ELL101MP30S 
120 0.15 580 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1240-ND 5.46 41.34 312.00 ESMG401ELL121MN40S 
120 0.15 580 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1241-ND 4.87 36.84 278.00 ESMG401ELL121MP35S 
180 0.15 790 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1242-ND 7.67 58.04 438.00 ESMG401ELL181MQ40S 
0.47 0.24 13 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1243-ND 75 5.50 39.25 ESMG451ELLR47MJC5S 
1.0 0.24 19 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1244-ND 73 5.39 38.50 ESMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1245-ND 72 5.32 38.00 ESMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 44 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1246-ND 80 5.88 42.00 ESMG451ELL3R3MJ16S 
4.7 0.24 56 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1247-ND 91 6.72 48.00 ESMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 91 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1248-ND 1.21 8.99 66.04 ESMG451ELL100MK20S 
22 0.24 165 16.0 25.0 75 0.8 565-1249-ND 1.97 14.69 107.87 ESMG451ELL220ML25S, 
22 0.20 180 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1250-ND 3.46 25.95 194.63 ESMG451ELL220MN20S 
450 33 0.24 215 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1251-ND 2.74 20.52 153.90 ESMG451ELL330MLN3S 
33 0.20 240 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1252-ND 3.49 26.42 199.40 ESMG451ELL330MN25S 
47 0.24 265 16.0 35.5 75 0.8 565-1253-ND 3.06 22.98 172.35 ESMG451ELL470MLP1S 
47 0.20 290 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1254-ND 3.75 28.36 214.00 ESMG451ELL470MN25S. 
56 0.20 320 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1255-ND 4.20 31.80 240.00 ESMG451ELL560MN30S 
68 0.20 370 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1256-ND 4.80 36.31 274.00 ESMG451ELL680MN35S, 
68 0.20 370 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1257-ND 4.69 35.51 268.00 ESMG451ELL680MP30S 
82 0.20 420 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1258-ND 5.36 40.55 306.00 ESMG451ELL820MN40S. 
82 0.20 420 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1259-ND 5.25 39.75 300.00 ESMG451ELL820MP35S 
100 0.20 470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1260-ND 7.14 54.06 408.00 ESMG451ELL101MP40S 
120 0.20 520 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1261-ND 7.70 58.30 440.00 ESMG451ELL121MQ40S 
KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 
Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: ar Od 
DC Voltage |__Test Time Leakage Current (A) OD ® 
6.3-100V After 1 Minute | = 0.03CV or 4u/A,whichever is greater Y 
After 1 Minute CVs 1,000: I=0.1CV +40 maximum : 1=0.04CV +100 maximum | 5s «| ‘ 
160-450V_| “After 5 Minutes [CVs 1,000: =0.03CV +15 maximum 0.02CV +25 maximum Vent I L =rei5.min 4min. 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions — mm Digi-Key United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD [E iz od Part No. 1 100 Part No. 
100 0.34 94 5 1 2.0 0.5 565-1263-ND .28 12.09 EKMG6R3ELL101ME11D 
330 0.34 190 6.3 1 2.5 0.5 565-1265-ND .26 12.38 EKMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 230 6.3 1 2.5 0.5 565-1266-ND 33 13.95 EKMG6R3ELL471MF11D 
1000 0.34 380 8 11.5 3.5 0.6 565-1267-ND 42 20.08 EKMG6R3ELL102MHB5D 
63 2200 0.36 710 10 20 5.0 0.6 565-1268-ND 73 38.25 EKMG6R3ELL222MJ20S 
° 3300 0.38 840 10 20 5.0 0.6 565-1269-ND 82 43.00 EKMG6R3ELL332MJ20S 
4700 0.40 1090 12.5 20 5.0 0.6 565-1270-ND -90 47.50 EKMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1350 12.5 25 5.0 0.6 565-1271-ND 1.03 56.40 EKMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 1650 16 25 75 0.8 565-1272-ND 1.75 95.41 EKMG6R3ELL103ML25S 
20000 0.76 2350 18 40 7.5 0.8 §65-1273-ND 3.01 169.20 EKMG6R3ELL223MM40S 
100 0.24 100 5 11 2.0 0.5 565-1277-ND 25 10.85 EKMG100ELL101ME11D 
220 0.24 170 6.3 1 2.5 0.5 565-1278-ND .27 12.93 EKMG100ELL221MF11D 
330 0.24 200 6.3 1 2.5 0.5 565-1279-ND i2r 12.93 EKMG100ELL331MF11D 
470 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 565-1280-ND 42 20.08 EKMG100ELL471MHB5D. 
10 1000 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 565-1281-ND 63 29.98 EKMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 760 10 20 5.0 0.6 565-1282-ND 70 36.75 | EKMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 565-1283-ND 96 50.50 EKMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 565-1284-ND 1.09 59.46 EKMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 1570 16 25 75 0.8 565-1285-ND 1.57 88.20 EKMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 1890 16 35.5 75 0.8 565-1286-ND 2.09 117.68 EKMG100ELL103MLP1S 
15000 0.52 2180 18 35.5 75 0.8 565-1287-ND 2.70 151.65 | EKMG100ELL153MMP1S 


t 100% tin plating 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) ® 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD |e 5 od Part No. il 10 100 Part No. 
10 0.20 34 5 1 2.0 0.5 565-1288-ND .25 1.56 10.54 EKMG160ELL100ME11D 
22 0.20 51 5 1 2.0 0.5 565-1289-ND 25 1.61 10.85 EKMG160ELL220ME11D 
33 0.20 63 5 1 2.0 0.5 565-1290-ND 25 1.56 10.54 EKMG160ELL330ME11D 
47 0.20 75 5 11 2.0 0.5 565-1291-ND 25 1.56 10.54 EKMG160ELL470ME11D 
100 0.20 110 5 11 2.0 0.5 565-1292-ND 25 1.56 10.54 EKMG160ELL101ME11D 
220 0.20 180 6.3 1 2.5 0.5 565-1293-ND 26 1.76 12.38 EKMG160ELL221MF11D 
16 330 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 565-1294-ND 33 2.45 17.50 EKMG160ELL331MHB5D. 
470 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1295-ND 40 2.73 19.25 EKMG160ELL471MHB5D. 
1000 0.20 560 10 16 5.0 0.6 565-1296-ND 49 3.64 26.00 EKMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 565-1297-ND 89 6.62 48.65 EKMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 565-1298-ND 1.12 8.35 61.34 EKMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 1480 16 25 75 0.8 565-1299-ND 1.60 11.87 87.19 EKMG160ELL472ML25S 
6800 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 565-1300-ND 2.09 15.52 113.98 EKMG160ELL682MLN3S 
10000 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 565-1301-ND 2.63 19.71 147.83 EKMG160ELL103MMP1S 
47 0.16 25 5 1 2.0 0.5 565-1302-ND 25 1.61 10.85 EKMG250ELL4R7ME11D. 
10 0.16 36 5 1 2.0 0.5 565-1303-ND 25 1.61 10.85 EKMG250ELL100ME11D 
22 0.16 54 5 1 2.0 0.5 565-1304-ND 26 1.66 11.16 EKMG250ELL220ME11D 
47 0.16 80 5 1 2.0 0.5 565-1306-ND 26 1.66 11.16 EKMG250ELL470ME11D 
100 0.16 130 6.3 1 2.5 0.5 565-1307-ND 31 1.98 13.33 EKMG250ELL101MF11D 
220 0.16 230 8 HS: 3.5 0.6 565-1308-ND 39 2.65 18.70 EKMG250ELL221MHB5D. 
25 330 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1309-ND At 2.77 19.53 EKMG250ELL331MHB5D. 
470 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 565-1310-ND AT 3.47 24.75 EKMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 680 10 20 5.0 0.6 565-1311-ND 63 4.66 33.25 EKMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 565-1312-ND 1.05 7.86 58.95 EKMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1400 16 25 75 0.8 565-1313-ND 1.59 11.94 89.55 EKMG250ELL332ML25S, 
4700 0.22 1710 16 31.5 FS: 0.8 565-1314-ND 1.94 14.52 108.90 EKMG250ELL472MLN3S, 
6800 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 565-1315-ND 2.91 21.84 163.80 EKMG250ELL682MMP1S 
10 0.14 41 5 1 2.0 0.5 565-1317-ND 24 1.52 10.23 EKMG350ELL100ME11D 
22 0.14 61 5 1 2.0 0.5 565-1318-ND 24 1.52 10.23 EKMG350ELL220ME11D 
47 0.14 90 5 11 2.0 0.5 565-1320-ND 24 1.52 10.23 EKMG350ELL470ME11D 
100 0.14 150 6.3 1 2.5 0.5 565-1321-ND 28 1.87 13.20 EKMG350ELL101MF11D 
220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-1322-ND 37 2.73 19.50 EKMG350ELL221MHB5D. 
35 220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-3246-ND¢ NEW! 40 2.94 21.00 EKMG350ELL221MHB5S 
330 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 565-1323-ND 63 4.25 29.98 EKMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 460 10 16 5.0 0.6 565-1324-ND -70 4.72 33.28 EKMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 565-1325-ND 1.00 7.39 52.75 EKMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1260 16 25 75 0.8 565-1326-ND 1.67 12.42 91.18 EKMG350ELL222ML25S, 
4700 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 565-1327-ND 2.97 22.29 167.18 EKMG350ELL472MMP1S 
1.0 0.12 13 5 1 2.0 0.5 565-1332-ND 23 1.47 9.92 EKMGS500ELL1ROME11D. 
2.2 0.12 20 5 1 2.0 0.5 565-1333-ND 24 1.52 10.23 EKMGS500ELL2R2ME11D 
47 0.12 30 5 1 2.0 0.5 565-1335-ND 23 1.47 9.92 EKMGS500ELL4R7ME11D. 
10 0.12 40 5 1 2.0 0.5 565-1336-ND 23 1.47 9.92 EKMG500ELL100ME11D 
22 0.12 65 5 1 2.0 0.5 565-1337-ND 19 1.29 9.08 EKMGS500ELL220ME11D 
33 0.12 90 5 1 2.0 0.5 565-1338-ND 24 1.52 10.23 EKMG500ELL330ME11D 
50 47 0.12 110 6.3 1 2.5 0.5 565-1339-ND .25 1:72 12.10 EKMG500ELL470MF11D 
100 0.12 180 8 aS 3.5 0.6 565-1340-ND 43 2.89 20.35 EKMG500ELL101MHB5D. 
220 0.12 300 10 12.5 5.0 0.6 565-1341-ND -70 4.76 33.55 EKMG500ELL221MJC5S 
330 0.12 410 10 16 5.0 0.6 565-1342-ND 66 4.87 34.75 EKMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 530 10 20 5.0 0.6 565-1343-ND We 6 5.67 40.50 EKMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 565-1344-ND 1.22 9.06 66.51 EKMG500ELL102MK25S 
2200 0.14 1470 16 35.5 75 0.8 565-1345-ND 2.42 18.12 135.90 EKMGS500ELL222MLP1S 
3300 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 565-1346-ND 3.27 24.54 184.05 EKMGS500ELL332MMP1S 
10 0.10 46 5 1 2.0 0.5 565-1347-ND .25 1.61 10.85 EKMG630ELL100ME11D 
22 0.10 71 5 1 2.0 0.5 565-1348-ND 26 1.66 11.16 EKMG630ELL220ME11D 
33 0.10 100 6.3 1 2.5 0.5 565-1349-ND 32 2.02 13.64 EKMG630ELL330MF11D 
47 0.10 120 6.3 1 2.5 0.5 565-1350-ND 33 2.07 13.95 EKMG630ELL470MF11D 
63 100 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 565-1351-ND -52 3.85 27.50 EKMG630ELL101MJC5S 
220 0.10 335 10 16 5.0 0.6 565-1352-ND 62 4.55 32.50 EKMG630ELL221MJ16S 
330 0.10 510 10 20 5.0 0.6 565-1353-ND 73 5.36 38.25 EKMG630ELL331MJ20S 
470 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 565-1354-ND 1.08 7.98 57.00 EKMG630ELL471MK20S 
1000 0.10 930 16 25 75 0.8 565-1355-ND 1.91 14.24 104.58 EKMG630ELL102ML25S 
0.33 0.08 5.0 5 11 2.0 0.5 565-1358-ND 24 1.52 10.23 EKMG101ELLR33ME11D 
1.0 0.08 15 5 1 2.0 0.5 565-1360-ND 19 1.29 9.08 EKMG101ELL1ROME11D 
3.3 0.08 29 5 1 2.0 0.5 565-1362-ND 19 1.29 9.08 EKMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 32 5 11 2.0 0.5 565-1363-ND 19 1.29 9.08 EKMG101ELL4R7ME11D. 
10 0.08 54 6.3 1 2.5 0.5 565-1364-ND 30 2.03 14.30 EKMG101ELL100MF11D 
400 22 0.08 93 8 11.5 3.5 0.6 565-1365-ND 39 2.87 20.50 EKMG101ELL220MHB5D. 
33 0.08 130 8 aS: 3.5 0.6 565-1366-ND 48 3.28 23.10 EKMG101ELL330MHB5D. 
47 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 565-1367-ND 67 4.52 31.90 EKMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 265 10 20 5.0 0.6 565-1368-ND 71 5.25 37.50 EKMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 565-1369-ND 1.14 8.52 63.90 EKMG101ELL221MK25S 
330 0.08 540 16 25 75 0.8 565-1370-ND 1.69 12.54 92.12 EKMG101ELL331ML25S. 
470 0.08 715 16 31.5 7.5 0.8 565-1371-ND 1.96 14.73 110.48 EKMG101ELL471MLN3S 
1000 0.08 985 18 40 7.5 0.8 565-1372-ND 3.60 26.97 202.28 EKMG101ELL102MM40S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1373-ND 43 2.71 18.29 EKMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 34 6.3 1 2.5 0.5 565-1374-ND 43 2.71 18.29 EKMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 67 10 12.5 5.0 0.6 565-1375-ND 59 4.38 31.25 EKMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1376-ND 78 5.74 41.00 EKMG161ELL220MJ20S 
160 33 0.20 145 10 20 5.0 0.6 565-1377-ND 72 5.34 39.25 EKMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1378-ND 1.14 8.37 59.75 EKMG161ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1379-ND 1.58 11.82 88.65 EKMG161ELL101ML25S 
220 0.20 540 16 31.5 7.5 0.8 565-1380-ND 2.10 15.78 118.35 EKMG161ELL221MLN3S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1382-ND 43 2.71 18.29 EKMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 39 8 11.5 5.0 0.6 565-1383-ND 51 3.47 24.48 EKMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1384-ND 68 5.04 36.00 EKMG201ELL100MJ16S 
200 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1385-ND 78 5.74 41.00 EKMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1386-ND 1.22 9.06 66.51 EKMG201ELL330MK20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1387-ND 1.09 8.13 59.69 EKMG201ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1388-ND 1.86 13.86 101.76 EKMG201ELL101ML25S. 
220 0.20 575 18 35.5 75. 0.8 565-1389-ND 2.89 21.66 162.45 EKMG201ELL221MMP1S 
2.2 0.20 23 6.3 1 2.5 0.5 565-1390-ND 43 2.71 18.29 EKMG251ELL2R2MF11D 
3.3 0.20 32 8 1 3.5 0.6 565-1391-ND 49 3.32 23.38 EKMG251ELL3R3MHB5D 
250 47 0.20 39 8 11.5 3.5 0.6 565-1392-ND 61 4.13 29.15 EKMG251ELL4R7MF11D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1393-ND 69 5.08 36.25 EKMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1394-ND 1.18 8.68 62.00 EKMG251ELL220MK20S 
t 100% tin plating (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) @) 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan é @85°C 120Hz oD |e E od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1395-ND 1.23 9.15 67.21 EKMG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 210 12.5 25 5.0 0.6 565-1396-ND 1.50 11.14 81.78 EKMG251ELL470MK25S 
100 0.20 365 16 31.5 75 0.8 565-1397-ND 2.18 16.32 122.40 EKMG251ELL101MLN3S 
220 0.20 585 18 40 75 0.8 565-1398-ND 3.90 29.28 219.60 EKMG251ELL221MM40S 
0.47 0.24 1 6.3 11 2.5 0.5 565-1399-ND 43 2.89 20.35 EKMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 15 6.3 1 2.5 0.5 565-1400-ND 42 2.85 20.08 EKMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1401-ND 51 3.75 26.75 EKMG351ELL2R2MHB5D 
350 47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1403-ND 83 6.13 43.75 EKMG351ELL4R7MJ16S 
10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1404-ND 1.00 7.39 52.75 EKMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1405-ND 1.36 10.11 74.26 EKMG351ELL220MK20S 
33 0.24 195 16 25 75 0.8 565-1406-ND 2.12 15.87 119.03 EKMG351ELL330ML25S 
47 0.24 230 16 25 7.5 0.8 565-1407-ND 2.35 17.61 132.08 EKMG351ELL470ML25S 
1.0 0.24 15 6.3 fl 2.5 0.5 565-1408-ND 42 2.85 20.08 EKMG401ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1409-ND 63 4.25 29.98 EKMG401ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1410-ND 73 5.36 38.25 EKMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1411-ND 219! 5.85 41.75 EKMG401ELL4R7MJ16S 
400 10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1412-ND -95 7.00 50.00 EKMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 145 12.5 25 5.0 0.6 565-1413-ND 1.38 10.27 75.44 EKMG401ELL220MK25S 
33 0.24 195 16 25 75 0.8 565-1414-ND 1.98 14.75 108.34 EKMG401ELL330ML25S. 
47 0.24 250 16 31.5 7.5 0.8 565-1415-ND 2.17 16.29 122.18 EKMG401ELL470MLN3S 
100 0.24 350 16 40 7.5 0.8 565-1416-ND 3.31 25.07 189.20 EKMG401ELL101ML40S 
1.0 0.24 13 10 12.5 5.0 0.6 565-1417-ND 62 4.55 32.50 EKMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 23 10 12.5 5.0 0.6 565-1418-ND 59 4.34 31.00 EKMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 31 10 16 5.0 0.6 565-1419-ND 69 5.11 36.50 EKMG451ELL3R3MJ16S 
450 47 0.24 40 10 20 5.0 0.6 565-1420-ND ol, 5.71 40.75 EKMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 65 12.5 20 5.0 0.6 565-1421-ND 1.36 10.11 74.26 EKMG451ELL100MK20S 
22 0.24 115 16 25 75 0.8 565-1422-ND 2.27 16.93 124.32 EKMG451ELL220ML25S, 
33 0.24 155 16 31.5 7.5 0.8 565-1423-ND 2.88 21.57 161.78 EKMG451ELL330MLN3S 


t 100% tin plating 


KXG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Long Life High Ripple Current 105°C 


Features: Miniature, Long Life (8 ~ 10K Hours), For Electronic Ballasts, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 


Leakage Current @ 20°C: 


el Od 
CV Product After 1 Minute After 5 Minutes OD 
CV < 1,000 1=0.1CV +40pA |= 0.03CV +15yA 
CV > 1,000 1 = 0.04CV +100pA 1=0.02CV +25 Vent fe L —__> 4 15 min. 4min. 
Rated Rated Ripple Current 
W.V. Cap. (mA RMS) @105°C Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 5 120Hz TOOkHz oD E iG od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1424-ND 65 4.80 34.25 EKXG161ELL220MJ20S 
33 0.20 250 625 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1425-ND 66 4.87 34.75 EKXG161ELL330MJ20S 
47 0.20 300 750 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1426-ND 80 5.88 42.00 EKXG161ELL470MJ20S 
160 100 0.20 620 1395 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1427-ND 1.24 9.25 67.92 EKXG161ELL101MK25S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1428-ND 1.35 10.02 73.56 EKXG161ELL101ML20S 
150 0.20 770 1735 16.0 20.0 75 0.8 565-1429-ND 1.49 11.07 81.31 EKXG161ELL151ML20S 
220 0.20 1020 2295 16.0 25.0 75 0.8 565-1430-ND 1.74 13.08 98.10 EKXG161ELL221ML25S. 
330 0.20 1390 3130 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1431-ND 2.62 19.65 147.38 EKXG161ELL331MMN3S. 
10 0.20 125 315 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1432-ND 54 3.99 28.50 EKXG201ELL100MJ16S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1433-ND 64 4.73 33.75 EKXG201ELL220MJ20S 
33 0.20 260 650 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1434-ND -70 5.15 36.75 EKXG201ELL330MJ20S 
47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1435-ND 96 7A7 52.64 EKXG201ELL470MK20S 
200 68 0.20 470 1175 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1436-ND 1.02 7.58 55.70 EKXG201ELL680MK20S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1437-ND 1.50 11.17 82.02 EKXG201ELL101ML20S 
150 0.20 840 1890 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1438-ND 1.71 12.81 96.08 EKXG201ELL151ML25S. 
220 0.20 1050 2365 18.0 25.0 75 0.8 565-1439-ND 2.32 17.43 130.73 EKXG201ELL221MM25S 
330 0.20 1430 3220 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1440-ND 2.94 22.23 167.80 EKXG201ELL331MMP1S 
10 0.20 140 350 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1441-ND 68 5.01 35.75 EKXG251ELL100MJ20S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1442-ND 85 6.23 44.50 EKXG251ELL220MJ20S 
33 0.20 320 800 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1443-ND 1.01 7.55 55.46 EKXG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1444-ND 1.05 7.84 57.58 EKXG251ELL470MK20S 
68 0.20 520 1300 16.0 20.0 75 0.8 565-1445-ND 1.57 eal 86.01 EKXG251ELL680ML20S 
82 0.20 550 1375 16.0 20.0 75 0.8 565-1446-ND. 1.55 11.64 87.30 EKXG251ELL820ML20S 
100 0.20 680 1530 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1447-ND 1.73 12.96 97.20 EKXG251ELL101ML25S 
150 0.20 860 1935 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1448-ND 2.46 18.42 138.15 EKXG251ELL151MM25S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1449-ND 71 5.25 37.50 EKXG351ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1450-ND 85 6.27 44.75 EKXG351ELL100MJ20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1451-ND 1.13 8.42 61.81 EKXG351ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1452-ND 1.47 11.04 82.80 EKXG351ELL330ML20S 
47 0.24 430 1075 16 20 7.5 0.8 565-1453-ND 1.60 12.03 90.23 EKXG351ELL470ML20S 
350 68 0.24 560 1400 16 25 75 0.8 565-1454-ND 2.02 15.15 113.63 EKXG351ELL680ML25S 
68 0.24 550 1375 18 20 75 0.8 565-1455-ND 2.16 16.20 121.50 EKXG351ELL680MM20S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1456-ND 2.42 18.12 135.90 EKXG351ELL820MM25S 
100 0.24 700 1575 18 25 75 0.8 565-1457-ND 2.52 19.05 143.80 EKXG351ELL101MM25S 
120 0.24 830 1865 18 31.5 75 0.8 565-1458-ND 2.86 21.62 163.20 EKXG351ELL121MMN3S 
150 0.24 960 2160 18 35.5 75 0.8 565-1459-ND 3.64 27.56 208.00 EKXG351ELL151MMP1S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1460-ND 75 5.53 39.50 EKXG401ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1461-ND -90 6.62 47.25 EKXG401ELL100MJ20S 
15 0.24 220 550 12.5 20 5.0 0.6 565-1462-ND 1.12 8.32 61.10 EKXG401ELL150MK20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1463-ND 1.10 8.19 60.16 EKXG401ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 7.5 0.8 565-1464-ND 1.52 11.43 85.73 EKXG401ELL330ML20S 
400 47 0.24 470 1175 16 25 75 0.8 565-1465-ND 2.14 16.02 120.15 EKXG401ELL470ML25S 
47 0.24 450 1125 18 20 75 0.8 565-1466-ND 1.93 14.49 108.68 EKXG401ELL470MM20S 
68 0.24 585 1465 18 25 7.5 0.8 565-1467-ND 2.51 18.84 141.30 EKXG401ELL680MM25S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1468-ND 2.48 18.76 141.60 EKXG401ELL820MM25S 
100 0.24 765 1720 18 31.5 7.5 0.8 565-1469-ND 2.92 22.13 167.00 EKXG401ELL101MMN3S. 
120 0.24 865 1945 18 35.5 75 0.8 565-1470-ND 3.41 25.84 195.00 EKXG401ELL121MMP1S 
150 0.24 985 2215 18 40 7.5 0.8 565-1471-ND 3.96 29.95 226.00 EKXG401ELL151MM40S 
6.8 0.24 110 275 10 20 5.0 0.6 565-1472-ND 88 6.51 46.50 EKXG451ELL6R8MJ20S 
10 0.24 180 450 12.5 20 5.0 0.6 565-1473-ND 1.10 8.19 60.16 EKXG451ELL100MK20S 
15 0.24 240 600 12.5 25 5.0 0.6 565-1474-ND 1.38 10.30 75.67 EKXG451ELL150MK25S 
22 0.24 290 725 16 20 7.5 0.8 565-1475-ND 1.64 12.27 92.03 EKXG451ELL220ML20S 
450 33 0.24 390 975 16 25 7.5 0.8 565-1476-ND 2.04 15.33 114.98 EKXG451ELL330ML25S 
5 33 0.24 380 950 18 20 75 0.8 565-1477-ND 1.92 14.37 107.78 EKXG451ELL330MM20S 
47 0.24 480 1200 18 25 75 0.8 565-1478-ND 2.46 18.48 138.60 EKXG451ELL470MM25S 
68 0.24 630 1575 18 31.5 7.5 0.8 565-1479-ND 2.76 20.91 157.80 EKXG451ELL680MMN3S 
82 0.24 715 1785 18 35.5 75 0.8 565-1480-ND 3.12 23.59 178.00 EKXG451ELL820MMP1S 
100 0.24 800 1800 18 40 75 0.8 565-1481-ND 3.64 27.56 208.00 EKXG451ELL101MM40S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance Long Life 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (4-10K Hours), 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


tr Od 
Rated ® 
Voltage (vy|  &3 10 16 25 | 35 50 a ©} 5 
Tans (DF) | 0.22 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 Vent ¢— L ——> 45 min. ale ‘#enin. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q./100kHz) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [5 iF od Part No. 1 10 100 Part No. 
330 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1483-ND 22 1.38 9.30 EKY-6R3ELL331MF11D 
680 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1484-ND 26 1.76 12.38 EKY-6R3ELL681MHB5D 
820 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1485-ND 31 2.28 16.25 EKY-6R3ELL821MJC5S, 
1000 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1486-ND 33 2.22 15.68 EKY-6R3ELL102MH15D 
1200 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1487-ND Al 2.77 19.53 EKY-6R3ELL122MJ16S 
1200 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1488-ND 36 2.46 17.33 EKY-6R3ELL122MH20D 
1500 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1489-ND 39 2.91 20.75 EKY-6R3ELL152MJ20S 
63 1800 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1490-ND .57 4.24 30.25 EKY-6R3ELL182MK15S. 
: 2200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1491-ND -50 3.68 26.25 EKY-6R3ELL222MJ25S 
2700 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1492-ND 54 3.96 28.25 EKY-6R3ELL272MJ30S 
3300 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1493-ND 64 4.73 33.75 EKY-6R3ELL332MK20S 
3900 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1494-ND 71 5.31 39.01 EKY-6R3ELL392MK25S, 
4700 2650 0.024 0.078 12.5 30.5 5.0 0.6 565-1495-ND 82 6.11 44.89 EKY-6R3ELL472MK30S 
5600 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1496-ND 88 6.56 48.18 EKY-6R3ELL562MK35S, 
6800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1497-ND 1.02 7.58 55.70 EKY-6R3ELL682MK40S 
10000 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1498-ND 1.45 10.78 79.20 EKY-6R3ELL103MM25S 
100 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1499-ND 19 1.20 8.06 EKY-100ELL101ME11D. 
220 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1500-ND 23 1.47 9.92 EKY-100ELL221MF11D 
470 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1501-ND .27 1.83 12.93 EKY-100ELL471MHB5D 
680 865 0.80 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1502-ND 39 2.65 18.70 EKY-100ELL681MJC5S 
680 840 0.87 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1503-ND 33 2.26 15.95 EKY-100ELL681MH15D 
1000 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1504-ND. 36 2.66 19.00 EKY-100ELL102MJ16S 
1000 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1505-ND 39 2.61 18.43 EKY-100ELL102MH20D 
1200 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1506-ND At 3.05 21.75 EKY-100ELL122MJ20S 
1500 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1507-ND 52 3.82 27.25 EKY-100ELL152MJ25S 
1500 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1508-ND 59 4.34 31.00 EKY-100ELL152MK15S 
10 2200 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1509-ND 58 4.27 30.50 EKY-100ELL222MJ30S 
2200 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1510-ND 63 4.66 33.25 EKY-100ELL222MK20S 
2700 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1511-ND -98 7.26 53.35 EKY-100ELL272MM15S 
3300 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1512-ND 73 5.44 39.95 EKY-100ELL332MK25S 
3900 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1513-ND -80 5.95 43.71 EKY-100ELL392MK30S 
3900 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1514-ND 92 6.85 50.29 EKY-100ELL392ML20S 
4700 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1515-ND 89 6.59 48.41 EKY-100ELL472MK35S 
5600 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1516-ND 1.02 7.58 55.70 EKY-100ELL562MK40S 
5600 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1517-ND 1.09 8.13 59.69 EKY-100ELL562ML25S 
6800 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1518-ND 1.25 9.28 68.15 EKY-100ELL682MLN3S 
10000 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1519-ND 1.74 13.05 97.88 EKY-100ELL103MMP1S 
56 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1520-ND 20 1.24 8.37 EKY-160ELL560ME11D. 
120 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1521-ND 22 1.43 9.61 EKY-160ELL121MF11D 
330 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1522-ND 26 1.76 12.38 EKY-160ELL331MHB5D 
470 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1523-ND 40 2.69 18.98 EKY-160ELL471MJC5S 
470 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1524-ND 32 2.18 15.40 EKY-160ELL471MJ15D 
680 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1525-ND 44 3.00 21.18 EKY-160ELL681MJ16S 
680 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1526-ND 36 2.46 17.33 EKY-160ELL681MH20D 
1000 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1527-ND 43 3.15 22.50 EKY-160ELL102MJ20S 
1000 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1528-ND 59 4.34 31.00 EKY-160ELL102MK15S 
1200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1529-ND 53 3.92 28.00 EKY-160ELL122MJ25S 
1500 1910 0.031 012 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1530-ND .57 4.24 30.25 EKY-160ELL152MJ30S 
16 1500 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1531-ND 65 4.80 34.25 EKY-160ELL152MK20S 
2200 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1532-ND 81 5.95 42.50 EKY-160ELL222MK25S 
2700 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1533-ND 83 6.18 45.36 EKY-160ELL272MK30S 
2700 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1534-ND -96 7.14 52.41 EKY-160ELL272ML20S 
3300 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1535-ND 91 6.78 49.82 EKY-160ELL332MK35S 
3900 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1536-ND 1.05 7.84 57.58 EKY-160ELL392MK40S 
3900 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1537-ND 1.12 8.35 61.34 EKY-160ELL392ML25S 
4700 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1538-ND 1.37 10.18 74.73 EKY-160ELL472MLN3S 
4700 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1539-ND 1.38 10.27 75.44 EKY-160ELL472MM25S 
5600 3610 0.015 0.044 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1540-ND 1.53 11.39 83.66 EKY-160ELL562MLP1S 
5600 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1541-ND 1.57 11.76 88.20 EKY-160ELL562MMN3S. 
6800 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 75 0.8 565-1542-ND 1.50 11.22 84.15 EKY-160ELL682ML40S 
8200 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1543-ND 1.75 13.14 98.55 EKY-160ELL822MMP1S 
47 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1544-ND A7 1.10 7.44 EKY-250ELL470ME11D. 
100 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1545-ND 24 1.52 10.23 EKY-250ELL101MF11D 
220 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1546-ND 26 1.79 12.65 EKY-250ELL221MHB5D 
330 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1547-ND Al 2.77 19.53 EKY-250ELL331MJC5S 
330 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1548-ND 33 2.26 15.95 EKY-250ELL331MH15D 
470 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1549-ND 44 3.00 21.18 EKY-250ELL471MJ16S 
470 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1550-ND 38 2.57 18.15 EKY-250ELL471MH20D 
680 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1551-ND 43 3.15 22.50 EKY-250ELL681MJ20S 
680 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1552-ND -60 4.41 31.50 EKY-250ELL681MK15S 
820 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1553-ND 53 3.92 28.00 EKY-250ELL821MJ25S 
1000 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1554-ND 58 4.27 30.50 EKY-250ELL102MJ30S 
1000 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1555-ND 67 4.94 35.25 EKY-250ELL102MK20S 
25 1200 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1556-ND 98 7.26 53.35 EKY-250ELL122MM15S 
1500 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1557-ND 83 6.09 43.50 EKY-250ELL152MK25S 
1800 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1558-ND 83 6.14 45.12 EKY-250ELL182MK30S 
1800 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1559-ND 94 6.98 51.23 EKY-250ELL182ML20S 
2200 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1560-ND 94 7.01 51.47 EKY-250ELL222MK35S 
2200 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 565-1561-ND 1.17 8.74 64.16 EKY-250ELL222MM20S 
2700 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1562-ND 1.06 7.90 58.05 EKY-250ELL272MK40S 
2700 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1563-ND 1.12 8.32 61.10 EKY-250ELL272ML25S 
3300 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1564-ND 1.37 10.21 74.97 EKY-250ELL332MLN3S 
3300 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1565-ND 1.43 10.62 78.02 EKY-250ELL332MM25S, 
3900 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1566-ND 1.55 11.61 87.08 EKY-250ELL392MMN3S 
4700 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1567-ND 1.77 13.26 99.45 EKY-250ELL472MMP1S 
5600 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 a5 0.8 565-1568-ND 1.85 13.86 103.95 EKY-250ELL562MM40S 
33 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1569-ND 17 1.10 7.44 EKY-350ELL330ME11D. 
35 56 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1570-ND 25 1.56 10.54 EKY-350ELL560MF11D 
150 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1571-ND 29 1.95 13.75 EKY-350ELL151MHB5D 
220 865 0.080 0.32 10 12.5 5.0 0.6 565-1572-ND -40 2.69 18.98 EKY-350ELL221MJC5S 


(Continued) 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) () Bots 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (2/100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD cE iF od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 840 0.087 0.35 8 15 3.5 0.6 565-1573-ND 36 2.46 17.33 EKY-350ELL221MH15D. 
270 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1574-ND Al 2.81 19.80 EKY-350ELL271MH20D 
330 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1575-ND 37 2.70 19.25 EKY-350ELL331MJ16S 
470 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1576-ND 43 3.15 22.50 EKY-350ELL471MJ20S 
470 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1577-ND 59 4.34 31.00 EKY-350ELL471MK15S 
560 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1578-ND 53 3.92 28.00 EKY-350ELL561MJ25S, 
680 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1579-ND 57 4.24 30.25 EKY-350ELL681MJ30S 
680 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1580-ND 65 4.76 34.00 EKY-350ELL681MK20S 
1000 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1581-ND 73 5.44 39.95 EKY-350ELL102MK25S 
1000 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1582-ND 1.01 7.55 55.46 EKY-350ELL102MM15S. 
35 1200 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1583-ND 82 6.11 44.89 EKY-350ELL122MK30S 
1200 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1584-ND 1.01 7.55 55.46 EKY-350ELL122ML20S 
1500 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1585-ND 92 6.82 50.06 EKY-350ELL152MK35S 
1800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1586-ND 1.06 7.90 58.05 EKY-350ELL182MK40S 
1800 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1587-ND 1.17 8.67 63.69 EKY-350ELL182ML25S 
1800 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1588-ND 1.28 9.54 70.03 EKY-350ELL182MM20S 
2200 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1589-ND 1.43 10.66 78.26 EKY-350ELL222MLN3S 
2200 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1590-ND 1.56 11.62 85.31 EKY-350ELL222MM25S, 
2700 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1591-ND 1.64 12.33 92.48 EKY-350ELL272MMN3S. 
3300 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1592-ND 1.67 12.45 91.42 EKY-350ELL332ML40S 
3300 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1593-ND. 1.79 13.44 100.80 EKY-350ELL332MMP1S 
3900 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 75 0.8 565-1594-ND 1.98 14.88 111.60 EKY-350ELL392MM40S 
2.2 43 2.5 10.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1595-ND Ar 1.10 7.44 EKY-500ELL2R2ME11D 
4.7 88 1.9 76 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1597-ND AT 1.10 7.44 EKY-500ELL4R7ME11D 
10 100 1.5 6.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1598-ND ae 1.10 7.44 EKY-500ELL100ME11D 
22 180 0.70 2.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1599-ND AT 1.10 7.44 EKY-500ELL220ME11D 
56 295 0.30 1.2 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1600-ND 25 1.56 10.54 EKY-500ELL560MF11D 
100 555 0.17 0.68 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1601-ND 32 2.15 15.13 EKY-500ELL101MHB5D 
120 730 0.12 0.48 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1602-ND 40 2.69 18.98 EKY-500ELL121MH15D 
150 760 0.12 0.48 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1603-ND 44 3.00 21.18 EKY-500ELL151MJC5S 
180 910 0.091 0.36 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1604-ND 45 3.04 21.45 EKY-500ELL181MH20D. 
220 1050 0.084 0.34 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1605-ND 49 3.35 23.65 EKY-500ELL221MJ16S 
270 1220 0.060 0.24 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1606-ND 46 3.40 24.25 EKY-500ELL271MJ20S 
270 1260 0.061 0.20 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1607-ND 62 4.55 32.50 EKY-500ELL271MK15S 
330 1440 0.055 0.22 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1608-ND 57 4.24 30.25 EKY-500ELL331MJ25S, 
470 1690 0.043 0.17 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1609-ND 66 4.87 34.75 EKY-500ELL471MJ30S 
50 470 1660 0.045 0.15 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1610-ND 67 4.94 35.25 EKY-500ELL471MK20S 
560 1950 0.034 0.11 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1611-ND -76 5.63 41.36 EKY-500ELL561MK25S 
560 1930 0.054 0.15 18.0 15.0 75 0.8 565-1612-ND 99 7.39 54.29 EKY-500ELL561MM15S. 
680 2310 0.030 0.10 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1613-ND 85 6.34 46.53 EKY-500ELL681MK30S 
820 2510 0.025 0.083 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1614-ND 95 7.07 51.94 EKY-500ELL821MK35S 
820 2210 0.034 0.10 16.0 20.0 75 0.8 565-1615-ND 1.08 8.03 58.99 EKY-500ELL821ML20S 
1000 2920 0.021 0.069 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1616-ND 1.10 8.19 60.16 EKY-500ELL102MK40S 
1000 2555 0.025 0.075 16.0 25.0 75 0.8 565-1617-ND 1.19 8.83 64.86 EKY-500ELL102ML25S 
1000 2490 0.036 0.097 18.0 20.0 75 0.8 565-1618-ND 1.26 9.41 69.09 EKY-500ELL102MM20S, 
1200 3010 0.022 0.066 16.0 31.5 75 0.8 565-1619-ND 1.41 10.53 77.32 EKY-500ELL122MLN3S 
1200 2740 0.026 0.070 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1620-ND 1.34 10.02 75.15 EKY-500ELL122MM25S 
1500 3150 0.019 0.057 16.0 35.5 75 0.8 565-1621-ND 1.59 11.84 86.95 EKY-500ELL152MLP1S 
1800 3710 0.016 0.048 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1622-ND 1.60 12.03 90.23 EKY-500ELL182ML40S 
2200 3680 0.017 0.046 18.0 35.5 75 0.8 565-1623-ND 1.94 14.58 109.35 EKY-500ELL222MMP1S 
2700 3800 0.014 0.038 18.0 40.0 75 0.8 565-1624-ND 2.08 15.63 117.23 EKY-500ELL272MM40S 


LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Low Impedance 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I=0.01CV or 3), whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


T | Od © 
Rated 
Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 OD ° 
Tan 6 (DF) 0.19 0.16 0.14 | 0.12 0.10 0.10 Vent. -— L ——> 145 min. ll 4min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q/ 100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [E F od Part No. 1 10 100 Part No. 
82 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1747-ND 28 1.91 13.48 ELXY100ELL820MEB5D 
180 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1748-ND 31 2.11 14.85 ELXY100ELL181MFB5D 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1749-ND 42 2.85 20.08 ELXY100ELL221MF15D 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-3247-NDt NEW! 38 2.83 20.20 ELXY100ELL221MF15S 
330 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1750-ND 35 2.56 18.25 ELXY100ELL331MH12D 
390 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1751-ND A7 3.43 24.50 ELXY100ELL391MJC5S 
470 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1752-ND 48 3.54 25.25 ELXY100ELL471MH15D. 
680 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1753-ND 51 3.78 27.00 ELXY100ELL681MJ16S 
680 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1754-ND 49 3.64 26.00 ELXY100ELL681MH20D 
1000 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1755-ND 61 4.52 32.25 ELXY100ELL102MJ20S 
10 1200 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1756-ND 68 5.09 37.37 ELXY100ELL122MJ25S 
1500 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1757-ND 75 5.57 40.89 ELXY100ELL152MJ30S 
1800 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1758-ND 77 5.76 42.30 ELXY100ELL182MK20S 
2200 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1759-ND 98 7.33 53.82 ELXY100ELL222MK25S 
2700 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1760-ND 1.12 8.32 61.10 ELXY100ELL272MK30S 
3300 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1761-ND 1.16 8.67 65.03 ELXY100ELL332MK35S 
3300 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1762-ND 1.08 8.13 60.98 ELXY100ELL332ML20S 
3900 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1763-ND 1.34 10.08 75.60 ELXY100ELL392MK40S 
3900 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1764-ND 1.27 9.54 71.55 ELXY100ELL392ML25S 
5600 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1765-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY100ELL562ML30S 
6800 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1766-ND 1.73 12.96 97.20 ELXY100ELL682ML35S 
8200 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75: 0.8 565-1767-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY100ELL822ML40S 
120 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1769-ND 33 2.26 15.95 ELXY160ELL121MFB5D. 
180 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1770-ND 42 2.85 20.08 ELXY160ELL181MF15D 
16 270 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1771-ND 43 3.19 22.75 ELXY160ELL271MJC5S 
270 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1772-ND 39 2.87 20.50 ELXY160ELL271MH12D 
330 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1773-ND 48 3.54 25.25 ELXY160ELL331MH15D 
t 100% tin plating (Continued) 
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LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


(Rotts 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q./ 100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1774-ND 48 3.57 25.50 ELXY160ELL471MJ16S 
470 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1775-ND 57 417 29.75 ELXY160ELL471MH20D 
680 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1776-ND 56 4.10 29.25 ELXY160ELL681MJ20S 
820 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1777-ND 64 4.77 35.02 ELXY160ELL821MJ25S 
1200 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1778-ND 68 5.06 37.13 ELXY160ELL122MJ30S 
1200 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1779-ND 80 5.98 43.95 ELXY160ELL122MK20S 
1500 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1780-ND 98 7.30 53.58 ELXY160ELL152MK25S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1781-ND 1.10 8.16 59.93 ELXY160ELL222MK30S 
2200 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1782-ND 1.03 7.74 58.05 ELXY160ELL222ML20S 
2700 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1783-ND 1.14 8.55 64.13 ELXY160ELL272MK35S 
2700 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1784-ND 1.27 9.54 71.55 ELXY160ELL272ML25S 
3300 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1785-ND 74 5.58 41.85 ELXY160ELL332MK40S 
3900 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1786-ND 1.44 10.77 80.78 ELXY160ELL392ML30S 
4700 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1787-ND 1.40 10.53 78.98 ELXY160ELL472ML35S, 
5600 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1788-ND 1.95 14.64 109.80 ELXY160ELL562ML40S 
39 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1789-ND 28 1.91 13.48 ELXY250ELL390MEB5D 
82 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1790-ND 31 2.11 14.85 ELXY250ELL820MFB5D 
120 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1791-ND 42 2.85 20.08 ELXY250ELL121MF15D 
150 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1792-ND 39 2.91 20.75 ELXY250ELL151MH12D 
180 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1793-ND 48 3.54 25.25 ELXY250ELL181MJC5S 
220 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1794-ND 48 3.54 25.25 ELXY250ELL221MH15D. 
330 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1795-ND 52 3.82 27.25 ELXY250ELL331MJ16S 
330 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1796-ND 50 3.68 26.25 ELXY250ELL331MH20D 
470 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1797-ND 61 4.48 32.00 ELXY250ELL471MJ20S 
560 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1798-ND 69 5.15 37.84 ELXY250ELL561MJ25S 
25 820 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1799-ND 75 5.57 40.89 ELXY250ELL821MJ30S 
820 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1800-ND -78 5.82 42.77 ELXY250ELL821MK20S 
1000 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1801-ND 97 7.20 52.88 ELXY250ELL102MK25S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1802-ND 1.10 8.19 60.16 ELXY250ELL152MK30S 
1500 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1803-ND 1.01 7.56 56.70 ELXY250ELL152ML20S 
1800 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1804-ND 1.16 8.67 65.03 ELXY250ELL182MK35S 
1800 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1805-ND 1.22 9.15 68.63 ELXY250ELL182ML25S, 
2200 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1806-ND 1.34 10.02 75.15 ELXY250ELL222MK40S 
2700 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1807-ND 1.39 10.41 78.08 ELXY250ELL272ML30S 
3300 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 LB: 0.8 565-1808-ND 1.67 12.54 94.05 ELXY250ELL332ML35S 
3900 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1809-ND 1.88 14.13 105.98 ELXY250ELL392ML40S 
27 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1812-ND 28 1.91 13.48 ELXY350ELL270MEB5D 
56 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1810-ND 33 2.26 15.95 ELXY350ELL560MFB5D 
82 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1813-ND 42 2.85 20.08 ELXY350ELL820MF15D 
120 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1814-ND 39 2.91 20.75 ELXY350ELL121MH12D 
120 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1811-ND 59 3.98 28.05 ELXY350ELL121MJC5S 
180 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1815-ND 49 3.61 25.75 ELXY350ELL181MH15D 
220 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1816-ND 52 3.82 27.25 ELXY350ELL221MJ16S 
220 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1817-ND 50 3.71 26.50 ELXY350ELL221MH20D 
330 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1818-ND -60 4.41 31.50 ELXY350ELL331MJ20S 
390 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1819-ND 68 5.02 36.90 ELXY350ELL391MJ25S 
35 560 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1820-ND 74 5.50 40.42 ELXY350ELL561MJ30S 
560 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1821-ND 79 5.89 43.24 ELXY350ELL561MK20S 
680 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1822-ND 97 7.20 52.88 ELXY350ELL681MK25S 
1000 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1823-ND 1.11 8.29 60.87 ELXY350ELL102MK30S 
1000 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75: 0.8 565-1824-ND 1.04 7.80 58.50 ELXY350ELL102ML20S 
1200 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1825-ND 1.13 8.46 63.45 ELXY350ELL122MK35S 
1200 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 #5: 0.8 565-1826-ND 1.22 9.12 68.40 ELXY350ELL122ML25S 
1500 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1827-ND 1.35 10.11 75.83 ELXY350ELL152MK40S 
1800 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1828-ND 1.32 9.87 74.03 ELXY350ELL182ML30S 
2200 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1829-ND 1.48 11.07 83.03 ELXY350ELL222ML35S, 
2700 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75 0.8 565-1830-ND 1.75 13.14 98.55 ELXY350ELL272ML40S 
39 219 0.54 11 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1832-ND 33 2.26 15.95 ELXY500ELL390MFB5D 
56 310 0.34 0.68 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1833-ND 42 2.85 20.08 ELXYS500ELL560MF15D 
68 340 0.30 0.60 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1834-ND 39 2.87 20.50 ELXY500ELL680MH12D 
82 480 0.20 0.40 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1835-ND 46 3.36 24.00 ELXY500ELL820MJC5S 
82 470 0.20 0.40 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1836-ND 48 3.50 25.00 ELXY500ELL820MH15D 
120 755 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1837-ND 50 3.68 26.25 ELXY500ELL121MJ16S 
120 610 0.14 0.28 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1838-ND 56 413 29.50 ELXY500ELL121MH20D 
180 945 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1839-ND 59 4.38 31.25 ELXY500ELL181MJ20S 
220 1150 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1840-ND 65 4.80 35.25 ELXY500ELL221MJ25S 
50 330 1260 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1841-ND All 5.28 38.78 ELXY500ELL331MJ30S 
330 1190 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1842-ND 75 5.60 41.13 ELXY500ELL331MK20S 
470 1490 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1843-ND 93 6.94 51.00 ELXY500ELL471MK25S 
560 1720 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1844-ND 1.07 7.94 58.28 ELXY500ELL561MK30S 
680 1890 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1845-ND 1.10 8.28 62.10 ELXY500ELL681MK35S 
680 1420 0.050 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1846-ND 1.06 7.98 59.85 ELXY500ELL681ML20S 
820 2030 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1847-ND 1.26 9.45 70.88 ELXY500ELL821MK40S 
820 1880 0.034 0.068 16.0 25.0 £5: 0.8 565-1848-ND 1.19 8.91 66.83 ELXY500ELL821ML25S 
1000 2150 0.030 0.060 16.0 30.0 75 0.8 565-1849-ND 1.28 9.60 72.00 ELXY500ELL102ML30S, 
1200 2320 0.027 0.054 16.0 35.0 75 0.8 565-1850-ND 1.43 10.71 80.33 ELXY500ELL122ML35S, 
1500 2540 0.024 0.048 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1851-ND 1.64 12.30 92.25 ELXY500ELL152ML40S 
10 103 1.9 48 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1852-ND 25 1.72 12.10 ELXY630ELL100MEB5D 
18 161 1.0 2.5 6.3 q.5) 2.5 0.5 565-1853-ND 29 1.95 13.75 ELXY630ELL180MFB5D 
33 233 0.61 1.6 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1854-ND 36 2.42 17.05 ELXY630ELL330MF15D 
47 274 0.47 1.2 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1855-ND 32 2.35 16.75 ELXY630ELL470MH12D 
56 418 0.27 0.68 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1856-ND Al 3.05 21.75 ELXY630ELL560MJC5S 
68 525 0.21 0.53 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1857-ND 46 3.36 24.00 ELXY630ELL680MJ16S 
68 360 034 0.85 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1858-ND 39 2.87 20.50 ELXY630ELL680MH15D. 
82 500 0.21 0.53 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1859-ND 46 3.36 24.00 ELXY630ELL820MH20D 
120 650 0.16 0.40 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1860-ND 54 3.99 28.50 ELXY630ELL121MJ20S 
150 783 0.13 0.33 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1861-ND 67 4.97 35.50 ELXY630ELL151MJ25S 
63 180 960 0.10 0.25 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1862-ND 67 4.96 36.43 ELXY630ELL181MJ30S 
220 870 0.11 0.28 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1863-ND 67 4.99 36.66 ELXY630ELL221MK20S 
270 1150 0.074 0.19 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1864-ND 82 6.11 44.89 ELXY630ELL271MK25S 
330 1100 0.085 0.22 16.0 20.0 75 0.8 565-1865-ND 93 6.96 52.20 ELXY630ELL331ML20S 
390 1280 0.068 0.17 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1866-ND 93 6.94 51.00 ELXY630ELL391MK30S 
470 1390 0.063 0.16 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1867-ND -96 7.20 54.00 ELXY630ELL471MK35S 
470 1480 0.055 0.14 16.0 25.0 75 0.8 565-1868-ND 1.02 7.68 57.60 ELXY630ELL471ML25S 
560 1530 0.051 0.13 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1869-ND 1.10 8.28 62.10 ELXY630ELL561MK40S 
680 1720 0.046 0.12 16.0 30.0 75 0.8 565-1870-ND 1.10 8.22 61.65 ELXY630ELL681ML30S 
820 1910 0.040 0.10 16.0 35.0 75 0.8 565-1871-ND 1.441 10.56 79.20 ELXY630ELL821ML35S 
1000 2070 0.036 0.09 16.0 40.0 75 0.8 565-1872-ND 1.39 10.44 78.30 ELXY630ELL102ML40S 


t 100% tin plating 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: ¢ Miniature * Very Low Impedance * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » Capacitance 
Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


Rated r | ee ® 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 OD 
Tan s(DF) | 0.22] 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 vent’ bx L ate tain: ‘Amnin: 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (2/100kHz) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1625-ND 20 1.24 8.37 EKZE6R3ELL151ME11D. 
220 380 0.15 0.45 8.0 7.0 3.5 0.45 565-1626-ND 37 2.54 17.88 EKZE6R3ELL221MHO7D 
330 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1627-ND 22 1.43 9.61 EKZE6R3ELL331MF11D 
560 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1628-ND .26 1.76 12.38 EKZE6R3ELL561MHB5D 
820 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1629-ND 32 2.18 15.40 EKZE6R3ELL821MH15D 
1000 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1630-ND 38 2.57 18.15 EKZE6R3ELL102MJC5S 
1200 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1631-ND At 2.81 19.80 EKZE6R3ELL122MJ16S 
63 1200 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1632-ND 36 2.46 17.33 EKZE6R3ELL122MH20D 
C 1500 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1633-ND 40 2.94 21.00 EKZE6R3ELL152MJ20S 
2200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1634-ND 51 3.75 26.75 EKZE6R3ELL222MJ25S 
3300 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1635-ND. 64 4.73 33.75 EKZE6R3ELL332MK20S 
3900 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1636-ND -76 5.60 40.00 EKZE6R3ELL392MK25S 
4700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1637-ND 77 5.73 42.07 EKZE6R3ELL472MK30S 
5600 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1638-ND 85 6.30 46.30 EKZE6R3ELL562MK35S 
5600 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1639-ND 99 7.39 54.29 EKZE6R3ELL562ML20S 
6800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7:5: 0.8 565-1640-ND 1.14 8.45 62.04 EKZE6R3ELL682ML25S, 
100 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1641-ND. A7 1.06 7.13 EKZE100ELL101MELLD 
220 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1642-ND 22 1.43 9.61 EKZE100ELL221MFLLD 
470 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1643-ND 30 2.07 14.58 EKZE100ELL471MHB5D. 
680 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1644-ND 40 2.73 19.25 EKZE100ELL681MJC5S 
680 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1645-ND 38 2.57 18.15 EKZE100ELL681MH15D 
1000 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1646-ND 45 3.04 21.45 EKZE100ELL102MJ16S 
1000 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1647-ND 44 2.96 20.90 EKZE100ELL102MH20D 
10 1200 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1648-ND 43 3.15 22.50 EKZE100ELL122MJ20S 
1500 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1649-ND 53 3.89 27.75 EKZE100ELL152MJ25S, 
2200 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1650-ND 66 4.83 34.50 EKZE100ELL222MK20S 
3300 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1651-ND 75 5.57 40.89 EKZE100ELL332MK25S 
3900 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1652-ND 84 6.24 45.83 EKZE100ELL392MK30S 
3900 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1653-ND 99 7.36 54.05 EKZE100ELL392ML20S 
4700 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1654-ND 92 6.82 50.06 EKZE100ELL472MK35S 
5600 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7 0.8 565-1655-ND 1.18 8.80 64.63 EKZE100ELL562ML25S 
68 300 0.24 0.72 6.3 7.0 2.5 0.45 565-1657-ND -16 1.05 7.43 EKZE160ELL680MF07D 
120 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1658-ND 25 1.61 10.85 EKZE160ELL121MFLLD 
330 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1659-ND 28 1.91 13.48 EKZE160ELL331MHB5D. 
470 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1660-ND 39 2.65 18.70 EKZE160ELL471MJC5S 
470 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1661-ND 36 2.42 17.05 EKZE160ELL471MH15D 
680 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1662-ND Al 2.81 19.80 EKZE160ELL681MJ16S 
680 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1663-ND 40 2.69 18.98 EKZE160ELL681MH20D 
16 1000 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1664-ND At 3.05 21.75 EKZE160ELL102MJ20S 
1200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1665-ND 52 3.85 27.50 EKZE160ELL122MJ25S, 
1500 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1666-ND 65 4.80 34.25 EKZE160ELL152MK20S 
2200 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1667-ND 74 5.47 40.19 EKZE160ELL222MK25S 
2700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1668-ND 81 6.02 44.18 EKZE160ELL272MK30S 
2700 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1669-ND 95 7.07 51.94 EKZE160ELL272ML20S 
3300 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1670-ND 92 6.82 50.06 EKZE160ELL332MK35S 
3900 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1671-ND 1.12 8.32 61.10 EKZE160ELL392ML25S 
47 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1672-ND 19 1.20 8.06 EKZE250ELL470ME11D 
100 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1673-ND 27 1.70 11.47 EKZE250ELL101MF11D 
220 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1674-ND 28 1.91 13.48 EKZE250ELL221MHB5D. 
330 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1675-ND Al 2.77 19.53 EKZE250ELL331MJC5S 
330 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1676-ND 35 2.38 16.78 EKZE250ELL331MH15D 
470 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1677-ND 44 3.00 21.18 EKZE250ELL471MJ16S 
470 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1678-ND 40 2.73 19.25 EKZE250ELL471MH20D 
25 680 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1679-ND 43 3.19 22.75 EKZE250ELL681MJ20S 
820 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1680-ND 54 3.99 28.50 EKZE250ELL821MJ25S, 
1000 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1681-ND 68 5.04 36.00 EKZE250ELL102MK20S 
1500 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1682-ND 83 6.13 43.75 EKZE250ELL152MK25S 
1800 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1683-ND 84 6.24 45.83 EKZE250ELL182MK30S 
1800 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1684-ND 96 7.14 52.41 EKZE250ELL182ML20S 
2200 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1685-ND 93 6.94 51.00 EKZE250ELL222MK35S 
2700 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1686-ND 1.12 8.35 61.34 EKZE250ELL272ML25S, 
33 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1687-ND 20 1.29 8.68 EKZE350ELL330ME11D 
56 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1688-ND 27 1.70 11.47 EKZE350ELL560MF11D 
150 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1689-ND 29 1.99 14.03 EKZE350ELL151MHB5D. 
220 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1690-ND 44 3.00 21.18 EKZE350ELL221MJC5S 
220 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1691-ND 37 2.50 17.60 EKZE350ELL221MH15D 
270 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1692-ND Al 2.81 19.80 EKZE350ELL271MH20D 
330 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1693-ND 49 3.32 23.38 EKZE350ELL331MJ16S. 
35 470 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1694-ND 48 3.50 25.00 EKZE350ELL471MJ20S 
560 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1695-ND 58 4.31 30.75 EKZE350ELL561MJ25S, 
680 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1696-ND 66 4.87 34.75 EKZE350ELL681MK20S 
1000 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1697-ND 74 5.54 40.66 EKZE350ELL102MK25S 
1200 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1698-ND 84 6.24 45.83 EKZE350ELL122MK30S 
1200 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1699-ND 96 7.14 52.41 EKZE350ELL122ML20S 
1500 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1700-ND 96 714 52.41 EKZE350ELL152MK35S 
1800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 ep: 0.8 565-1701-ND 1.17 8.67 63.69 EKZE350ELL182ML25S 
10 210 0.50 1.5 5.0 7.0 2.0 0.5 565-1702-ND kd 1.10 7.44 EKZE500ELL100ME07D 
22 238 0.34 1.18 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1703-ND 20 1.24 8.37 EKZE500ELL220ME11D 
56 385 0.14 0.50 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1704-ND 25 1.56 10.54 EKZE500ELL560MF11D 
100 724 0.074 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1705-ND 33 2.22 15.68 EKZES500ELL101MHB5D. 
120 950 0.061 0.18 8.0 15 3.5 0.6 565-1706-ND At 2.81 19.80 EKZES500ELL121MH15D 
150 979 0.061 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1707-ND 42 2.85 20.08 EKZES500ELL151MJC5S 
180 1190 0.046 0.14 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1708-ND A7 3.20 22.55 EKZES500ELL181MH20D 
50 220 1370 0.042 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1709-ND 47 3.20 22.55 EKZES500ELL221MJ16S, 
270 1580 0.030 0.090 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1710-ND 43 3.19 22.75 EKZES500ELL271MJ20S 
330 1870 0.028 0.085 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1711-ND 54 3.99 28.50 EKZES500ELL331MJ25S 
470 2050 0.027 0.068 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1712-ND 72 5.29 37.75 EKZE500ELL471MK20S 
560 2410 0.023 0.059 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1713-ND .78 5.82 42.77 EKZE500ELL561MK25S 
680 2860 0.021 0.052 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1714-ND 88 6.56 48.18 EKZES500ELL681MK30S 
820 2960 0.019 0.051 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1715-ND -98 7.33 53.82 EKZES500ELL821MK35S 
820 2730 0.023 0.059 16.0 20.0 re 0.8 565-1716-ND 97 7.23 53.11 EKZES500ELL821ML20S 
1000 3010 0.021 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1717-ND 1.10 8.16 59.93 EKZES500ELL102ML25S 
63 15 165 0.88 3.5 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1718-ND A7 1.10 7.44 EKZE630ELL150ME11D 
33 265 0.35 1.4 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1719-ND 28 1.79 12.09 EKZE630ELL330MF11D 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1649 


KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
wW.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q/ 100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L = od Part No. 1 10 100 Part No. 
56 500 0.22 0.88 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1720-ND 35 2.38 16.78 EKZE630ELL560MHB5D. 
82 690 0.11 0.44 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1721-ND 46 3.12 22.00 EKZE630ELL820MJC5S 
82 665 0.16 0.64 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1722-ND 44 2.96 20.90 EKZE630ELL820MH15D 
120 950 0.076 0.31 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1723-ND 51 3.47 24.48 EKZE630ELL121MJ16S. 
180 1150 0.072 0.29 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1724-ND 69 5.11 36.50 EKZE630ELL181MK16S 
63 220 1350 0.046 0.19 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1725-ND 64 4.69 33.50 EKZE630ELL221MJ25S 
390 1900 0.031 0.093 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1726-ND 79 5.89 43.24 EKZE630ELL391MK25S 
470 2300 0.028 0.084 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1727-ND 92 6.82 50.06 EKZE630ELL471MK30S 
680 2800 0.021 0.063 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1728-ND 1.22 9.06 66.51 EKZE630ELL681MK40S 
1000 2900 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1729-ND 1.57 11.65 85.54 EKZE630ELL102MLP1S 
1500 3400 0.018 0.054 18.0 35.5 75 0.8 565-1730-ND 1.88 14.13 105.98 EKZE630ELL152MMP1S 
1800 3500 0.017 0.051 18.0 40.0 75 0.8 565-1731-ND 2.06 15.45 115.88 EKZE630ELL182MM40S 
27 355 0.36 1.4 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1732-ND 30 2.07 14.58 EKZE101ELL270MHB5D. 
39 450 0.25 1.0 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1733-ND 38 2.57 18.15 EKZE101ELL390MH15D 
47 480 0.17 0.66 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1734-ND 45 3.08 21.73 EKZE101ELL470MJC5S 
68 600 0.11 0.47 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1735-ND 51 3.43 24.20 EKZE101ELL680MJ16S. 
100 750 0.11 0.34 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1736-ND 73 5.36 38.25 EKZE101ELL101MK16S 
120 900 0.069 0.28 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1737-ND 62 4.59 32.75 EKZE101ELL121MJ25S 
150 1100 0.062 0.18 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1738-ND .78 5.78 41.25 EKZE101ELL151MK20S 
100 220 1250 0.047 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1739-ND 89 6.62 48.65 EKZE101ELL221MK25S 
270 1500 0.042 0.13 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1740-ND 1.00 7.42 54.52 EKZE101ELL271MK30S 
330 1650 0.036 0.11 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1741-ND 1.12 8.32 61.10 EKZE101ELL331MK35S 
330 1500 0.045 0.14 18.0 20.0 75 0.8 565-1742-ND 1.32 9.79 71.91 EKZE101ELL331MM20S 
470 1750 0.036 0.11 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1743-ND 1.48 11.13 83.48 EKZE101ELL471MM25S 
560 2000 0.029 0.086 16.0 35.5 75 0.8 565-1744-ND 1.63 12.21 91.58 EKZE101ELL561MLP1S 
680 2200 0.027 0.081 18.0 35.5 75 0.8 565-1745-ND 1.99 14.91 111.83 EKZE101ELL681MMP1S 
820 2700 0.026 0.077 18.0 40.0 1.5 0.8 565-1746-ND 2.18 16.32 122.40 EKZE101ELL821MM40S 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Lowest Impedance 105°C 


Features: * Miniature * Lowest Impedance * Long Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: Od 


Life (2-8K Hours) * Solvent Proof, 105°C Maximum awa ry ® 
Temperature Specifications: * Operating ater @D 
Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Toler- Voltage (V) 63 a se 28 = se es v ic) 
ance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3u/A, % | ‘ 
whichever is greater, Es 2 minutes @ 20°C Tan 6 (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 | 0.12 0.10 0.08 Vent — E lets min. >| 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [5 F od Part No. 1 10 100 Part No. 
330 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1874-ND 33 2.26 15.95 ELXZ6R3ELL331MFB5D 
470 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1875-ND 34 2.49 17.75 ELXZ6R3ELL471MF15D 
680 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1876-ND 49 3.32 23.38 ELXZ6R3ELL681MH12D 
820 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1877-ND 54 3.99 28.50 ELXZ6R3ELL821MJC5S 
1000 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1878-ND 53 3.89 27.75 ELXZ6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1879-ND 62 4.59 32.75 ELXZ6R3ELL122MJ16S. 
1200 810 0080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1880-ND 52 3.82 27.25 ELXZ6R3ELL122MH20D 
1500 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1881-ND 73 5.36 38.25 ELXZ6R3ELL152MJ20S 
2200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1882-ND -90 6.62 47.25 ELXZ6R3ELL222MJ25S 
2700 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1883-ND 89 6.59 48.41 ELXZ6R3ELL272MJ30S 
3300 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1884-ND 88 6.53 47.94 ELXZ6R3ELL332MK20S 
3900 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1885-ND 1.14 8.29 60.87 ELXZ6R3ELL392MK25S 
6.3 4700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1886-ND 1.22 9.09 66.74 ELXZ6R3ELL472MK30S 
5600 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1887-ND 1.40 10.43 76.61 ELXZ6R3ELL562MK35S 
5600 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1888-ND 1.33 9.89 72.62 ELXZ6R3ELL562ML20S 
6800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1889-ND 1.51 11.31 84.83 ELXZ6R3ELL682MK40S 
6800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1890-ND 1.41 10.56 79.20 ELXZ6R3ELL682ML25S 
6800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1891-ND 1.49 11.19 83.93 ELXZ6R3ELL682MM20S 
8200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1892-ND 1.62 12.15 91.13 ELXZ6R3ELL822ML30S 
10000 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1893-ND 1.88 14.07 105.53 ELXZ6R3ELL103ML35S 
10000 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1894-ND 1.93 14.46 108.45 ELXZ6R3ELL103MM25S 
12000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1895-ND 2.15 16.11 120.83 ELXZ6R3ELL123ML40S 
12000 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1896-ND 2.01 15.09 113.18 ELXZ6R3ELL123MM30S 
15000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1897-ND 2.38 17.85 133.88 ELXZ6R3ELL153MM35S 
18000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1898-ND 2.52 19.05 143.80 ELXZ6R3ELL183MM40S 
100 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1899-ND 29 1.99 14.03 ELXZ100ELL101MEB5D 
220 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1900-ND 36 2.46 17.33 ELXZ100ELL221MFB5D 
330 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1901-ND Al 2.77 19.53 ELXZ100ELL331MF15D 
470 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1902-ND 49 3.32 23.38 ELXZ100ELL471MH12D 
680 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1903-ND 53 3.92 28.00 ELXZ100ELL681MJC5S 
680 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1904-ND 51 3.78 27.00 ELXZ100ELL681MH15D 
1000 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1905-ND 59 4.34 31.00 ELXZ100ELL102MJ16S 
1000 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1906-ND 52 3.85 27.50 ELXZ100ELL102MH20D 
1200 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1907-ND -70 5.15 36.75 ELXZ100ELL122MJ20S 
1500 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1908-ND 86 6.37 45.50 ELXZ100ELL152MJ25S 
1800 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1909-ND 85 6.34 46.53 ELXZ100ELL182MJ30S 
2200 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1910-ND 86 6.40 47.00 ELXZ100ELL222MK20S 
10 3300 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1911-ND 1.09 8.10 59.46 ELXZ100ELL332MK25S, 
3900 2310 0.025 0.058 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1912-ND 1.23 9.12 66.98 ELXZ100ELL392MK30S 
3900 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1913-ND 1.27 9.47 69.56 ELXZ100ELL392ML20S 
4700 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1914-ND 1.29 9.60 70.50 ELXZ100ELL472MK35S, 
5600 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1915-ND 1.39 10.41 78.08 ELXZ100ELL562MK40S, 
5600 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1916-ND 1.38 10.35 77.63 ELXZ100ELL562ML25S 
5600 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1917-ND 1.53 11.46 85.95 ELXZ100ELL562MM20S 
6800 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1918-ND 1.60 11.97 89.78 ELXZ100ELL682ML30S 
6800 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1919-ND 1.74 13.05 97.88 ELXZ100ELL682MM25S 
8200 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1920-ND 1.72 12.87 96.53 ELXZ100ELL822ML35S 
8200 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1921-ND 1.96 14.73 110.48 ELXZ100ELL822MM30S 
10000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1922-ND 2.03 15.21 114.08 ELXZ100ELL103ML40S 
10000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1923-ND 1.91 14.47 109.20 ELXZ100ELL103MM35S. 
12000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1924-ND 2.55 19.14 143.55 ELXZ100ELL123MM40S 
220 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1927-ND 45 3.08 21.73 ELXZ160ELL221MF15D 
330 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1928-ND 44 2.96 20.90 ELXZ160ELL331MH12D 
470 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1929-ND 51 3.75 26.75 ELXZ160ELL471MJC5S. 
470 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1930-ND 52 3.82 27.25 ELXZ160ELL471MH15D 
16 560 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1931-ND 52 3.82 27.25 ELXZ160ELL561MH20D 
680 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1932-ND 57 4.17 29.75 ELXZ160ELL681MJ16S 
1000 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1933-ND 67 4.90 35.00 ELXZ160ELL102MJ20S 
1200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1934-ND 80 5.88 42.00 ELXZ160ELL122MJ25S 
1500 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1935-ND -80 5.95 43.71 ELXZ160ELL152MJ30S 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1650 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (2/100kHz) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD 5 E od Part No. al 10 100 Part No. 
1500 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1936-ND 87 6.46 47.47 ELXZ160ELL152MK20S 
2200 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1937-ND 1.10 8.16 59.93 ELXZ160ELL222MK25S, 
2700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1938-ND 1.21 8.99 66.04 ELXZ160ELL272MK30S 
2700 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1939-ND 1.25 9.28 68.15 ELXZ160ELL272ML20S 
3300 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1940-ND 1.39 10.34 75.91 ELXZ160ELL332MK35S, 
3900 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1941-ND 1.46 10.98 82.35 ELXZ160ELL392MK40S 
3900 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1942-ND 1.41 10.56 79.20 ELXZ160ELL392ML25S 
16 3900 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1943-ND 1.42 10.62 79.65 ELXZ160ELL392MM20S 
4700 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1944-ND 1.55 11.64 87.30 ELXZ160ELL472ML30S 
4700 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1945-ND 1.74 13.05 97.88 ELXZ160ELL472MM25S 
5600 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1946-ND. 1.78 13.38 100.35 ELXZ160ELL562ML35S 
5600 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1947-ND 1.88 14.07 105.53 ELXZ160ELL562MM30S 
6800 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1948-ND 1.82 13.62 102.15 ELXZ160ELL682ML40S 
8200 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1949-ND 1.98 14.97 113.00 ELXZ160ELL822MM35S. 
10000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1950-ND 2.24 16.96 128.00 ELXZ160ELL103MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 17.5 2.0 0.5 565-1951-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1952-ND -36 2.46 17.33 ELXZ250ELL101MFB5D 
150 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1953-ND 45 3.08 21.73 ELXZ250ELL151MF15D 
220 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1954-ND -36 2.66 19.00 ELXZ250ELL221MH12D 
330 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1955-ND. 52 3.85 27.50 ELXZ250ELL331MJC5S: 
330 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1956-ND 46 3.36 24.00 ELXZ250ELL331MH15D 
390 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1957-ND 51 3.78 27.00 ELXZ250ELL391MH20D 
470 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1958-ND 58 4.27 30.50 ELXZ250ELL471MJ16S 
680 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1959-ND 69 5.08 36.25 ELXZ250ELL681MJ20S 
820 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1960-ND 84 6.20 44.25 ELXZ250ELL821MJ25S 
1000 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1961-ND 84 6.27 46.06 ELXZ250ELL102MJ30S 
1000 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1962-ND 86 6.40 47.00 ELXZ250ELL102MK20S 
2 1500 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1963-ND 1.07 7.94 58.28 ELXZ250ELL152MK25S, 
5 1800 2310 0.025 0.050 12:5 30.0 5.0 0.6 565-1964-ND 1.21 9.02 66.27 ELXZ250ELL182MK30S 
1800 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1965-ND 1.24 9.22 67.68 ELXZ250ELL182ML20S 
2200 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1966-ND 1.42 10.59 77.79 ELXZ250ELL222MK35S, 
2200 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1967-ND 1.35 10.11 75.83 ELXZ250ELL222MM20S 
2700 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1968-ND 1.46 10.95 82.13 ELXZ250ELL272MK40S 
2700 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1969-ND 1.42 10.62 79.65 ELXZ250ELL272ML25S 
3300 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1970-ND 1.48 11.13 83.48 ELXZ250ELL332ML30S 
3300 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1971-ND 1.74 13.05 97.88 ELXZ250ELL332MM25S 
3900 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1972-ND 1.82 13.68 102.60 ELXZ250ELL392ML35S 
3900 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1973-ND 1.95 14.64 109.80 ELXZ250ELL392MM30S 
4700 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1974-ND 1.88 14.13 105.98 ELXZ250ELL472ML40S 
4700 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1975-ND 1.99 14.91 111.83 ELXZ250ELL472MM35S. 
5600 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1976-ND 2.54 19.05 142.88 ELXZ250ELL562MM40S, 
56 290 0.25 0.50 6.3 17.5 2.5 0.5 565-1978-ND 36 2.46 17.33 ELXZ350ELL560MFB5D 
100 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1979-ND .38 2.77 19.75 ELXZ350ELL101MF15D 
150 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1980-ND At 3.01 21.50 ELXZ350ELL151MH12D 
220 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1981-ND 51 3.75 26.75 ELXZ350ELL221MJC5S, 
220 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1982-ND 46 3.40 24.25 ELXZ350ELL221MH15D 
270 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1983-ND -60 4.45 31.75 ELXZ350ELL271MH20D 
330 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1984-ND 57 4.20 30.00 ELXZ350ELL331MJ16S 
470 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1985-ND 67 4.97 35.50 ELXZ350ELL471MJ20S 
560 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1986-ND 82 6.02 43.00 ELXZ350ELL561MJ25S 
680 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1987-ND -81 6.05 44.42 ELXZ350ELL681MJ30S 
680 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1988-ND .86 6.40 47.00 ELXZ350ELL681MK20S 
3 1000 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1989-ND 1.08 8.03 58.99 ELXZ350ELL102MK25S, 
5 1200 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1990-ND 1.23 9.12 66.98 ELXZ350ELL122MK30S, 
1200 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1991-ND 1.33 9.92 72.85 ELXZ350ELL122ML20S 
1500 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1992-ND 1.42 10.56 77.55 ELXZ350ELL152MK35S, 
1800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1993-ND 1.52 11.43 85.73 ELXZ350ELL182MK40S. 
1800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1994-ND 1.44 10.77 80.78 ELXZ350ELL182ML25S 
1800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1995-ND 1.45 10.86 81.45 ELXZ350ELL182MM20S 
2200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1996-ND 1.57 11.79 88.43 ELXZ350ELL222ML30S 
2200 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1997-ND 1.77 13.29 99.68 ELXZ350ELL222MM25S 
2700 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1998-ND 1.71 12.84 96.30 ELXZ350ELL272ML35S 
2700 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1999-ND 2.03 15.21 114.08 ELXZ350ELL272MM30S 
3300 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-2000-ND 1.98 14.88 111.60 ELXZ350ELL332ML40S 
3300 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-2001-ND 2.03 15.21 114.08 ELXZ350ELL332MM35S. 
3900 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-2002-ND 2.66 19.98 149.85 ELXZ350ELL392MM40S, 
22 155 0.90 1.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2003-ND 29 1.95 13.75 ELXZ500ELL220MEB5D 
47 260 0.45 0.90 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2004-ND 36 2.46 17.33 ELXZ500ELL470MFB5D 
68 360 0.31 0.62 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2026-ND 45 3.04 21.45 ELXZ500ELL680MF15D 
100 485 0.22 0.44 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2005-ND 49 3.32 23.38 ELXZ500ELL101MH12D 
120 620 0.16 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2008-ND -50 3.71 26.50 ELXZ500ELL121MJC5S: 
120 635 0.16 0.32 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2009-ND 52 3.82 27.25 ELXZ500ELL121MH15D 
180 850 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2013-ND 55 4.06 29.00 ELXZ500ELL181MJ16S 
180 730 0.12 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2014-ND -60 4.41 31.50 ELXZ500ELL181MH20D 
220 1050 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2017-ND 65 4.80 34.25 ELXZ500ELL221MJ20S 
330 1250 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2020-ND 81 5.99 42.75 ELXZ500ELL331MJ25S 
390 1500 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2021-ND 80 5.92 43.48 ELXZ500ELL391MJ30S 
390 1480 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2022-ND 82 6.11 44.89 ELXZ500ELL391MK20S 
50 560 1840 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2023-ND 1.01 7.55 55.46 ELXZ500ELL561MK25S, 
680 2220 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2024-ND 1.15 8.58 62.98 ELXZ500ELL681MK30S 
680 1840 0.048 0.096 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2025-ND 1.19 8.86 65.10 ELXZ500ELL681ML20S 
820 2290 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2027-ND 1.24 9.25 67.92 ELXZ500ELL821MK35S, 
820 1980 0.042 0.084 18.0 20.0 75 0.8 565-2028-ND 1.36 10.17 76.28 ELXZ500ELL821MM20S 
1000 2500 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2006-ND 1.47 10.98 80.61 ELXZ500ELL102MK40S 
1000 2240 0.034 0.068 16..0 25.0 75 0.8 565-2007-ND 1.33 9.99 74.93 ELXZ500ELL102ML25S 
1200 2700 0.028 0.056 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2010-ND 1.51 11.34 85.05 ELXZ500ELL122ML30S 
1200 2610 0.029 0.058 18.0 25.0 75 0.8 565-2011-ND 1.62 12.15 91.13 ELXZ500ELL122MM25S 
1500 2800 0.025 0.050 16.0 35.0 7.5 0.8 565-2012-ND 1.70 12.72 95.40 ELXZ500ELL152ML35S 
1800 3200 0.021 0.042 16.0 40.0 75 0.8 565-2015-ND 1.98 14.85 111.38 ELXZ500ELL182ML40S 
1800 3000 0.025 0.050 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2016-ND 2.06 15.45 115.88 ELXZ500ELL182MM30S 
2200 3100 0.023 0.046 18.0 35.0 7.5 0.8 565-2018-ND 2.09 15.69 117.68 ELXZ500ELL222MM35S. 
2700 3400 0.020 0.040 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2019-ND 2.38 18.05 136.20 ELXZ500ELL272MM40S 
22 240 1.0 2.0 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2041-ND 30 2.07 14.58 ELXZ630ELL220MFB5D 
39 330 0.61 1.4 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2045-ND 38 2.57 18.15 ELXZ630ELL390MF15D 
68 405 0.34 0.75 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2051-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL680MH12D 
100 540 0.255 0.51 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2029-ND 45 3.29 23.50 ELXZ630ELL101MJC5S. 
100 535 0.27 0.65 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2030-ND 51 3.43 24.20 ELXZ630ELL101MH15D 
120 600 0.19 0.38 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2032-ND 49 3.64 26.00 ELXZ630ELL121MJ16S 
63 150 690 0.21 0.52 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2036-ND 48 3.54 25.25 ELXZ630ELL151MH20D 
180 890 0.145 0.29 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2038-ND 59 4.34 31.00 ELXZ630ELL181MJ20S 
220 1050 0.13 0.26 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2040-ND 73 5.39 38.50 ELXZ630ELL221MJ25S 
330 1300 0.090 0.18 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2042-ND 83 6.13 43.75 ELXZ630ELL331MJ30S 
330 1290 0.085 0.17 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2043-ND 74 5.54 40.66 ELXZ630ELL331MK20S, 
390 1720 0.070 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2044-ND .86 6.43 47.24 ELXZ630ELL391MK25S, 
470 2090 0.055 0.11 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2046-ND 1.02 7.58 55.70 ELXZ630ELL471MK30S 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 

W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q/ 100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 

(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD iE E od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 1770 0.059 0.12 16.0 20.0 75 0.8 565-2047-ND 1.05 7.84 57.58 ELXZ630ELL471ML20S 
680 2270 0.047 0.094 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2048-ND 1.17 8.74 64.16 ELXZ630ELL681MK35S. 
680 2160 0.050 0.10 16.0 25.0 75 0.8 565-2049-ND 1.30 9.70 71.21 ELXZ630ELL681ML25S 
680 2290 0.055 0.11 18.0 20.0 7.5 0.8 565-2050-ND 1.21 9.09 68.18 ELXZ630ELL681MM20S 
820 2560 0.042 0.084 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2052-ND 1.36 10.11 74.26 ELXZ630ELL821MK40S 

63 820 2670 0.043 0.086 16.0 30.0 75 0.8 565-2053-ND 1.30 9.70 71.21 ELXZ630ELL821ML30S 

820 2590 0.043 0.086 18.0 25.0 7.5 0.8 565-2054-ND 1.46 10.95 82.13 ELXZ630ELL821MM25S 
1000 2770 0.036 0.072 16.0 35.0 75 0.8 565-2031-ND 1.54 11.58 86.85 ELXZ630ELL102ML35S 
1200 2850 0.030 0.060 16.0 40.0 7.5 0.8 565-2033-ND 1.57 11.76 88.20 ELXZ630ELL122ML40S 
1200 2950 0.032 0.064 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2034-ND 1.71 12.81 96.08 ELXZ630ELL122MM30S 
1500 3100 0.030 0.060 18.0 35.0 75 0.8 565-2037-ND 2.03 15.24 114.30 ELXZ630ELL152MM35S 
1800 3210 0.025 0.050 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2039-ND 2.14 16.02 120.15 ELXZ630ELL182MM40S 


Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose MVA: 85°C; MVE: 105°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V) 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% 


Reel° 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A Terminal Code: G 
Size Code D L A B c w P Size Code: D55 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO -W 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 Tonge Ft 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 05-08 1.4 i eed Ao} 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 B _.|P 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 | OgBo F | 
F80 63 77 66 66 72 05~08 19 ry re 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.41 3.1 ° 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7~ 1.41 4.5 iY) i 
KEO 125 135 | 13.0 | 13.0 13.7 10-13 42 irae: Dummy. Jenne 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 Leakage Current: 
_ i ate io io 130 ‘6 = 18 = Case D55-JA0 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MNO 18 2155 19.0 19.0 20.0 1.0 ~1.3 6.5 Case KEO-MNO 1=0.03CV or 4y/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tand @ 85°C 120Hz D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
MVA Series — 85°C 
33 D55 0.35 30 4.0 5.2 565-2055-1-ND 87 1.44 3.33 565-2055-2-ND 2,000 66.00/M EMVA6R3ADA330MD55G. 
47 D55 0.35 33 4.0 5.2 565-2056-1-ND 87 1.44 3.33 565-2056-2-ND 2,000 66.00/M EMVA6R3ADA470MD55G 
100 E55 0.35 55 5.0 5.2 565-2057-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2057-2-ND 1,000 86.00 EMVA6R3ADA101ME55G 
220 F55 0.35 88 6.3 5.2 565-2058-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2058-2-ND 1,000 95.00 EMVA6R3ADA221MF55G. 
330 F8o 0.35 135 6.3 7.7 565-2059-1-ND 1.34 2.21 5.12 565-2059-2-ND 900 113.40 EMVA6R3ADA331MF80G 
470 HAO 0.35 280 8.0 10.0 565-2060-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2060-2-ND 500 91.00 EMVA6R3ADA471MHA0G 
680 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2061-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2061-2-ND 500 91.00 EMVA6R3ADA681MHA0G 
820 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2062-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2062-2-ND 500 91.00 EMVA6R3ADA821 MHA0G 
6.3 1000 JAO 0.35 430 10.0 10.0 565-2063-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2063-2-ND 500 99.00 EMVA6R3ADA102MJAOG 
1500 JAO 0.35 480 10.0 10.0 565-2064-1-ND 2.30 3.78 8.78 565-2064-2-ND 500 97.00 EMVA6R3ADA152MJA0G 
2200 KEO 0.40 890 12.5 13.5 565-2065-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-2065-2-ND 200 174.00 EMVA6R3ARA222MKE0S 
3300 KG5 0.42 1000 12.5 16.0 565-2066-1-ND 10.14 16.70 38.76 565-2066-2-ND 150 160.95 EMVA6R3ARA332MKG5S, 
3300 LHO 0.42 1200 16.0 16.5 565-2067-1-ND 20.74 34.16 79.30 565-2067-2-ND 125 274.50 EMVA6R3GDA332MLHOS 
4700 LHO 0.44 1400 16.0 16.5 565-2068-1-ND 21.46 35.35 82.06 565-2068-2-ND 125 284.13 EMVA6R3GDA472MLHOS 
6800 LNO 0.48 1750 16.0 21.5 565-2069-1-ND 23.59 38.85 90.19 565-2069-2-ND 75 249.75 EMVA6R3GDA682MLNOS 
6800 MHO 0.48 1700 18.0 16.5 565-2070-1-ND 22.95 37.80 87.75 565-2070-2-ND 125 303.75 EMVA6R3GDA682MMHOS 
10000 MNO 0.56 2000 18.0 21.5 565-2071-1-ND 25.50 42.00 97.50 565-2071-2-ND 25: 270.00 EMVA6R3GDA103MMNOS 
22 D55 0.30 26 4.0 5.2 565-2072-1-ND 87 1.44 3.33 565-2072-2-ND 2,000 66.00/M EMVA100ADA220MD55G 
33 D55 0.30 30 4.0 5.2 565-2073-1-ND 87 1.44 3.33 565-2073-2-ND 2,000 66.00/M EMVA100ADA330MD55G 
47 E55 0.30 44 5.0 5.2 565-2074-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2074-2-ND 1,000 86.00 EMVA100ADA470ME55G 
100 F55 0.30 70 6.3 5.2 565-2075-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2075-2-ND 1,000 95.00 EMVA100ADA101MF55G 
150 F55 0.30 79 6.3 5.2 565-2076-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2076-2-ND 1,000 95.00 EMVA100ADA151MF55G 
220 F80 0.30 130 6.3 7.7 565-2077-1-ND 1.34 2.21 5.12 565-2077-2-ND 900 113.40 EMVA100ADA221MF80G 
10 330 HAO 0.30 270 8.0 10.0 565-2078-1-ND 1.91 3.15 7.31 565-2078-2-ND 500 90.00 EMVA100ADA331MHAOG 
470 HAO 0.30 280 8.0 10.0 565-2079-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2079-2-ND 500 91.00 EMVA100ADA471MHAOG 
1000 JAO 0.30 430 10.0 10.0 565-2080-1-ND 2.27 3.75 8.69 565-2080-2-ND 500 96.50 EMVA100ADA102MJA0G 
2200 KEO 0.36 960 12.5 13.5 565-2081-1-ND 8.27 13.62 31.61 565-2081-2-ND 200 182.80 EMVA100ADA222MKEOS 
3300 LHO 0.38 1300 16.0 16.5 565-2082-1-ND 21.21 34.93 81.09 565-2082-2-ND 125 280.75 EMVA100GDA332MLHOS 
4700 LNO 0.40 1550 16.0 21.5 565-2083-1-ND 23.38 38.50 89.38 565-2083-2-ND 75 247.50 EMVA100GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.40 1600 18.0 16.5 565-2084-1-ND 22.95 37.80 87.75 565-2084-2-ND 125 303.75 EMVA100GDA472MMHOS 
6800 MNO 0.44 1850 18.0 21.5 565-2085-1-ND 25.50 42.00 97.50 565-2085-2-ND 75 270.00 EMVA100GDA682MMNOS 
22 D55 0.26 26 4.0 5.2 565-2086-1-ND 87 1.44 3.33 565-2086-2-ND 2,000 66.00/M EMVA160ADA220MD55G 
33 E55 0.26 37 5.0 5.2 565-2087-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2087-2-ND 1,000 86.00 EMVA160ADA330ME55G 
47 E55 0.26 44 5.0 5.2 565-2088-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2088-2-ND 1,000 86.00 EMVA160ADA470ME55G 
100 F55 0.26 70 6.3 5.2 565-2089-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2089-2-ND 1,000 95.00 EMVA160ADA101MF55G 
150 Fs8o 0.26 110 6.3 7.7 565-2090-1-ND 1.34 2.21 §.12 565-2090-2-ND 900 113.40 EMVA160ADA151MF80G 
220 F80 0.26 130 6.3 Le 565-2091-1-ND 1.34 2.21 5.12 565-2091-2-ND 900 113.40 EMVA160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.26 270 8.0 10.0 565-2092-1-ND 1.91 3.15 7.31 565-2092-2-ND 500 90.00 EMVA160ADA331MHA0G 
470 HAO 0.26 280 8.0 10.0 565-2093-1-ND 1.91 3.15 7.31 565-2093-2-ND 500 90.00 EMVA160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.26 380 10.0 10.0 565-2094-1-ND 2.27 3.75 8.69 565-2094-2-ND 500 96.50 EMVA160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 710 12.5 13.5 565-2095-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-2095-2-ND 200 174.00 EMVA160ARA102MKEOS 
2200 LHO 0.32 1150 16.0 16.5 565-2096-1-ND 21.08 34.72 80.60 565-2096-2-ND 125 279.00 EMVA160GDA222MLHOS 
3300 LNO 0.34 1450 16.0 21.5 565-2097-1-ND 23.16 38.15 88.56 565-2097-2-ND 75 245.25 EMVA160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1450 18.0 16.5 565-2098-1-ND 22.53 37.10 86.13 565-2098-2-ND 125 298.13 EMVA160GDA332MMHOS 
4700 MNO 0.36 1750 18.0 21.5 565-2099-1-ND 25.29 41.65 96.69 565-2099-2-ND 75 267.75 EMVA160GDA472MMNOS 
10 D55 0.16 24 4.0 5.2 565-2100-1-ND 87 1.44 3.33 565-2100-2-ND 2,000 66.00/M EMVA250ADA100MD55G 
22 E55 0.16 41 5.0 5.2 565-2101-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2101-2-ND 1,000 86.00 EMVA250ADA220ME55G. 
33 E55 0.16 47 5.0 5.2 565-2102-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2102-2-ND 1,000 86.00 EMVA250ADA330ME55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2103-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2103-2-ND 1,000 95.00 EMVA250ADA470MF55G 
56 F55 0.16 66 6.3 5.2 565-2104-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2104-2-ND 1,000 95.00 EMVA250ADA560MF55G 
100 F80 0.16 120 6.3 7.7 565-2105-1-ND 1.32 217 5.04 565-2105-2-ND 900 111.60 EMVA250ADA101MF80G 
25 150 HAO 0.16 210 8.0 10.0 565-2106-1-ND 1.85 3.05 7.07 565-2106-2-ND 500 87.00 EMVA250ADA151MHAOG 
220 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2107-1-ND 1.87 3.08 rey 565-2107-2-ND 500 88.00 EMVA250ADA221MHA0OG 
330 HAO 0.16 300 8.0 10.0 565-2108-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2108-2-ND 500 91.00 EMVA250ADA331MHAOG 
470 JAO 0.16 400 10.0 10.0 565-2109-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2109-2-ND 500 99.00 EMVA250ADA471MJAOG 
1000 KEO 0.26 820 12.5 13.5 565-2110-1-ND 8.27 13.62 31.61 565-2110-2-ND 200 182.80 EMVA250ARA102MKEOS 
2200 MHO 0.28 1400 18.0 16.5 565-2112-1-ND 22.95 37.80 87.75 565-2112-2-ND 125 303.75 EMVA250GDA222MMHOS 
3300 MNO 0.30 1800 18.0 21.5 565-2113-1-ND 25.50 42.00 97.50 565-2113-2-ND 75 270.00 EMVA250GDA332MMNOS 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Reel” 


Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tanéd @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 D55 014 18 4.0 5.2 565-2114-1-ND 87 1.44 3.33 565-2114-2-ND 2,000 66.00/M EMVA350ADA4R7MD55G 
10 D55 0.14 24 4.0 5.2 565-2115-1-ND 87 1.44 3.33 565-2115-2-ND 2,000 66.00/M EMVA350ADA100MD55G 
22 E55 0.14 41 5.0 5.2 565-2116-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2116-2-ND 1,000 86.00 EMVA350ADA220ME55G 
33 F55 0.14 54 6.3 5.2 565-2117-1-ND 1.11 1.82 4.23 565-2117-2-ND 1,000 94.00 EMVA350ADA330MF55G 
47 Feo 0.14 64 6.3 5.7 565-2118-1-ND 1.11 1.82 4.23 565-2118-2-ND 1,000 83.00 EMVA350ADA470MF60G 
35 100 F80 0.14 120 6.3 77 565-2119-1-ND 1.34 2.21 5.12 565-2119-2-ND 900 113.40 EMVA350ADA101MF80G 
150 HAO 0.14 210 8.0 10.0 565-2120-1-ND 1.87 3.08 7.15 565-2120-2-ND 500 88.00 EMVA350ADA151MHAOG 
220 HAO 0.14 260 8.0 10.0 565-2121-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2121-2-ND 500 91.00 EMVA350ADA221MHAOG 
330 JAO 0.14 360 10.0 10.0 565-2122-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2122-2-ND 500 99.00 EMVA350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 600 12.5 13.5 565-2123-1-ND 8.05 13.27 30.79 565-2123-2-ND 200 178.20 EMVA350ARA471MKEOS 
1000 LHO 0.22 1100 16.0 16.5 565-2125-1-ND 21.46 35.35 82.06 565-2125-2-ND 170 343.40 EMVA350GDA102MLHOS 
2200 MNO 0.24 1700 18.0 21.5 565-2126-1-ND 25.71 42.35 98.31 565-2126-2-ND 75 272.25 EMVA350GDA222MMNOS 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2127-1-ND 87 1.44 3.33 565-2127-2-ND 2,000 66.00/M EMVAS500ADA3R3MD55G 
47 D55 0.12 18 4.0 5.2 565-2128-1-ND 87 1.44 3.33 565-2128-2-ND 2,000 66.00/M EMVAS500ADA4R7MD55G. 
10 E55 0.12 30 5.0 5.2 565-2129-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2129-2-ND 1,000 86.00 EMVAS00ADA100ME55G 
22 F55 0.12 47 6.3 5.2 565-2130-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2130-2-ND 1,000 95.00 EMVAS500ADA220MF55G 
33 F80 0.12 70 6.3 7.7 565-2131-1-ND 1.32 2.17 5.04 565-2131-2-ND 900 111.60 EMVAS500ADA330MF80G 
47 F80 0.12 85 6.3 eA 565-2132-1-ND 1.34 2.21 5.12 565-2132-2-ND 900 113.40 EMVAS500ADA470MF80G 
50 100 HAO 0.12 190 8.0 10.0 565-2133-1-ND 1.89 3.12 7.23 565-2133-2-ND 500 89.00 EMVAS500ADA101MHA0G 
220 JAO 0.12 320 10.0 10.0 565-2134-1-ND 2.36 3.89 9.02 565-2134-2-ND 500 100.00 EMVAS500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 600 12.5 13.5 565-2135-1-ND 8.12 13.37 31.04 565-2135-2-ND 200 179.60 EMVAS500ARA331MKEOS 
470 KG5 0.18 740 12.5 16.0 565-2136-1-ND 10.41 17.15 39.81 565-2136-2-ND 150 165.45 EMVAS00ARA471MKG5S. 
470 LHO 0.18 850 16.0 16.5 565-2137-1-ND 20.89 34.41 79.87 565-2137-2-ND 125 276.50 EMVA500GDA471MLHOS 
1000 LNO 0.18 1300 16.0 21.5 565-2138-1-ND 24.23 39.90 92.63 565-2138-2-ND 75 256.50 EMVAS500GDA102MLNOS 
1000 MNO 0.18 1400 18.0 21.5 565-2139-1-ND 25.08 41.30 95.88 565-2139-2-ND 75 265.50 EMVAS00ADA102MMNOS 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2140-1-ND 87 1.44 3.33 565-2140-2-ND 2,000 66.00/M EMVA630ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 3.0 4.0 5.2 565-2141-1-ND 87 1.44 3.33 565-2141-2-ND 2,000 66.00/M EMVA630ADAR22MD55G. 
0.33 D55 0.12 4.0 4.0 5.2 565-2142-1-ND 87 1.44 3.33 565-2142-2-ND 2,000 66.00/M EMVA630ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2143-1-ND 87 1.44 3.33 565-2143-2-ND 2,000 66.00/M EMVA630ADAR47MD55G. 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2144-1-ND 87 1.44 3.33, 565-2144-2-ND 2,000 66.00/M EMVA630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2145-1-ND 87 1.44 3.33 565-2145-2-ND 2,000 66.00/M EMVA630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2146-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2146-2-ND 1,000 86.00 EMVA630ADA3R3ME55G 
47 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2147-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2147-2-ND 1,000 86.00 EMVA630ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2148-1-ND 4.11 1.82 4.23 565-2148-2-ND 1,000 94.00 EMVA630ADA100MF55G 
63 22 F8o0 0.12 60 6.3 rad 565-2149-1-ND 1.32 2.17 5.04 565-2149-2-ND 900 111.60 EMVA630ADA220MF80G 
33 HAO 0.12 110 8.0 10.0 565-2150-1-ND 1.85 3.05 7.07 565-2150-2-ND 500 87.00 EMVA630ADA330MHAOG 
47 HAO 0.12 130 8.0 10.0 565-2151-1-ND 1.87 3.08 7.15 565-2151-2-ND 500 88.00 EMVA630ADA470MHA0G 
56 JAO 0.12 160 10.0 10.0 565-2152-1-ND 2.27 3.75 8.69 565-2152-2-ND 500 96.50 EMVA630ADA560MJA0G 
68 JAO 0.12 170 10.0 10.0 565-2153-1-ND 2.23 3.68 8.53 565-2153-2-ND 500 94.50 EMVA630ADA680MJA0G 
100 KEO 0.14 380 12.5 13.5 565-2154-1-ND 7.65 12.60 29.25 565-2154-2-ND 200 169.20 EMVA630ARA101MKEOS 
220 KEO 0.14 580 12.5 13.5 565-2155-1-ND 8.27 13.62 31.61 565-2155-2-ND 200 182.80 EMVA630ARA221MKEOS 
330 KG5 0.14 720 12.5 16.0 565-2156-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2156-2-ND 150 170.55 EMVA630ARA331MKG5S 
330 LHO 0.14 820 16.0 16.5 565-2157-1-ND 20.89 34.41 79.87 565-2157-2-ND 125 288.75 EMVA630GDA331MLHOS 
470 LHO 0.14 950 16.0 16.5 565-2158-1-ND 21.46 35.35 82.06 565-2158-2-ND 125 284.13 EMVA630GDA471MLHOS 
470 MHO 0.14 1000 18.0 16.5 565-2159-1-ND 22.53 37.10 86.13 565-2159-2-ND 125 298.13 EMVA630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 90 8.0 10.0 565-2160-1-ND 1.89 3.12 7.23 565-2160-2-ND 500 89.00 EMVA101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 120 10.0 10.0 565-2161-1-ND 2.32 3.82 8.86 565-2161-2-ND 500 98.00 EMVA101ADA330MJA0G 
68 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2162-1-ND 7.93 13.06 30.31 565-2162-2-ND 200 175.40 EMVA101ARA680MKEOS 
100 100 KEO 0.10 440 12.5 13.5 565-2163-1-ND 8.12 13.37 31.04 565-2163-2-ND 200 179.60 EMVA101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 850 16.0 21.5 565-2164-1-ND 23.16 38.15 88.56 565-2164-2-ND 75 245.25 EMVA101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 800 18.0 16.5 565-2165-1-ND 22.31 36.75 85.31 565-2165-2-ND 125 295.38 EMVA101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 1000 18.0 21.5 565-2166-1-ND 24.86 40.95 95.06 565-2166-2-ND 75 232.58 EMVA101GDA331MMNOS 
MVE Series — 105°C 
10 22 E55 0.24 30 5.0 5.2 565-2185-1-ND 72 1.18 2.75 565-2185-2-ND 1,000 130.00 EMVE100ADA220ME55G. 
10 D55 0.20 17 4.0 5.2 565-2201-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2201-2-ND 2,000 98.00/M EMVE160ADA100MD55G 
22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2202-1-ND 1.53 2.52 5.85 565-2202-2-ND 1,000 130.00 EMVE160ADA220ME55G 
33 F55 0.20 45 6.3 5.2 565-2203-1-ND 1.53 2.52 5.85 565-2203-2-ND 1,000 130.00 EMVE160ADA330MF55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2200-1-ND 1.53 2.52 5.85 565-2200-2-ND 1,000 130.00 EMVE160ADA470MF55G 
100 F55 0.26 69 6.3 5.2 565-2204-1-ND 1.62 2.66 6.18 565-2204-2-ND 1,000 137.00 EMVE160ADA101MF55G 
150 F80 0.28 100 6.3 7.7 565-2205-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2205-2-ND 900 163.80 EMVE160ADA151MF80G 
220 F80 0.28 120 6.3 re 565-2206-1-ND 1.93 3.19 7.39 565-2206-2-ND 900 163.80 EMVE160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.28 290 8.0 10.0 565-2207-1-ND 2.93 4.83 11.21 565-2207-2-ND 500 138.00 EMVE160ADA331MHAO0G 
470 HAO 0.28 320 8.0 10.0 565-2208-1-ND 3.00 4.94 11.46 565-2208-2-ND 500 141.00 EMVE160ADA471MHA0OG 
680 JAO 0.28 470 10.0 10.0 565-2209-1-ND 3.53 5.81 13.49 565-2209-2-ND 500 149.50 EMVE160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 550 12.5 13.5 565-2210-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2210-2-ND 200 179.00 EMVE160ARA102MKEOS 
1000 LHO 0.30 650 16.0 16.5 565-2211-1-ND 20.97 34.55 80.19 565-2211-2-ND 125 289.88 EMVE160GDA102MLHOS 
2200 LHO 0.32 950 16.0 16.5 565-2212-1-ND 21.89 36.05 83.69 565-2212-2-ND 125 289.75 EMVE160GDA222MLHOS 
2200 MHO 0.32 1000 18.0 16.5 565-2213-1-ND 22.31 36.75 85.31 565-2213-2-ND 125 295.38 EMVE160GDA222MMHOS 
3300 LNO 0.34 1200 16.0 21.5 565-2214-1-ND 24.01 39.55 91.81 565-2214-2-ND 75 254.25 EMVE160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1200 18.0 16.5 565-2215-1-ND 23.38 38.50 89.38 565-2215-2-ND 125 309.38 EMVE160GDA332MMHOS 
10 E55 0.16 27 5.0 5.2 565-2216-1-ND 1.53 2.52 5.85 565-2216-2-ND 1,000 130.00 EMVE250ADA100ME55G 
22 F55 0.16 44 6.3 5.2 565-2217-1-ND 1.55 2.56 5.93 565-2217-2-ND 1,000 131.00 EMVE250ADA220MF55G 
33 F55 0.16 50 6.3 5.2 565-2218-1-ND 1.55 2.56 5.93 565-2218-2-ND 1,000 131.00 EMVE250ADA330MF55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2219-1-ND 1.64 2.70 6.26 565-2219-2-ND 1,000 139.00 EMVE250ADA470MF55G 
100 F80 0.18 100 6.3 7.7 565-2220-1-ND 1.96 3.22 7.48 565-2220-2-ND 900 165.60 EMVE250ADA101MF80G 
25 150 HAO 0.18 240 8.0 10.0 565-2221-1-ND 2.89 4.76 11.05 565-2221-2-ND 500 136.00 EMVE250ADA151MHAOG 
220 HAO 0.18 320 8.0 10.0 565-2222-1-ND 2.85 4.69 10.89 565-2222-2-ND 500 134.00 EMVE250ADA221MHAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2223-1-ND 3.61 5.95 13.81 565-2223-2-ND 500 153.00 EMVE250ADA331MJAOG 
470 JAO 0.18 490 10.0 10.0 565-2224-1-ND 3.59 5.92 13.73 565-2224-2-ND 500 152.00 EMVE250ADA471MJAOG 
1000 LHO 0.26 820 16.0 16.5 565-2225-1-ND 21.25 35.00 81.25 565-2225-2-ND 125 281.25 EMVE250GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.26 880 18.0 16.5 565-2226-1-ND 22.10 36.40 84.50 565-2226-2-ND 125 292.50 EMVE250GDA102MMHOS 
2200 MNO 0.28 1300 18.0 21.5 565-2228-1-ND 25.08 41.30 95.88 565-2228-2-ND 75 265.50 EMVE250GDA222MMNOS 
4.7 D55 0.14 16 4.0 5.2 565-2229-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2229-2-ND 2,000 98.00/M EMVE350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 27 5.0 5.2 565-2230-1-ND 1.53 2.52 5.85 565-2230-2-ND 1,000 130.00 EMVE350ADA100ME55G 
22 F55 0.14 44 6.3 5.2 565-2231-1-ND 1.62 2.66 6.18 565-2231-2-ND 1,000 137.00 EMVE350ADA220MF55G 
33 F6O 0.14 54 6.3 5.7 565-2232-1-ND 1.72 2.84 6.58 565-2232-2-ND 1,000 146.00 EMVE350ADA330MF60G 
47 F80 0.16 80 6.3 7.7 565-2233-1-ND 2.02 3.33 7.72 565-2233-2-ND 900 171.00 EMVE350ADA470MF80G 
100 F80 0.16 100 6.3 77 565-2234-1-ND 2.06 3.40 7.88 565-2234-2-ND 900 174.60 EMVE350ADA101MF80G 
35 150 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2235-1-ND 2.89 4.76 11.05 565-2235-2-ND 500 136.00 EMVE350ADA151MHA0OG 
220 JAO 0.16 375 10.0 10.0 565-2236-1-ND 3.59 5.92 13.73 565-2236-2-ND 500 152.00 EMVE350ADA221MJAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2237-1-ND 3.63 5.99 13.89 565-2237-2-ND 500 154.00 EMVE350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 520 12.5 13.5 565-2238-1-ND 8.25 13.58 31.53 565-2238-2-ND 200 182.40 EMVE350ARA471MKEOS 
470 LHO 0.22 650 16.0 16.5 565-2239-1-ND 21.17 34.86 80.93 565-2239-2-ND 125 292.63 EMVE350GDA471MLHOS 
1000 LHO 0.22 750 16.0 16.5 565-2240-1-ND 22.10 36.40 84.50 565-2240-2-ND 125 292.50 EMVE350GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.22 1000 18.0 16.5 565-2241-1-ND 22.74 37.45 86.94 565-2241-2-ND 125 301.00 EMVE350GDA102MMHOS 
2200 MNO 0.24 1450 18.0 21.5 565-2242-1-ND 26.78 44.10 102.38 565-2242-2-ND 75 283.50 EMVE350GDA222MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2243-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2243-2-ND 2,000 98.00/M EMVES500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2244-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2244-2-ND 2,000 98.00/M EMVES500ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2245-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2245-2-ND 2,000 98.00/M EMVES500ADA2R2MD55G. 
50 3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2246-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2246-2-ND 2,000 98.00/M EMVES500ADA3R3MD55G 
4.7 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2247-1-ND 1.53 2.52 5.85 565-2247-2-ND 1,000 130.00 EMVES500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2248-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2248-2-ND 1,000 135.00 EMVES500ADA100MF55G 
22 F60 0.12 47 6.3 5.7 565-2249-1-ND A.72: 2.84 6.58 565-2249-2-ND 1,000 146.00 EMVES500ADA220MF60G 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1653 


Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Reel 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tani @ 85°C 120Hz D iE Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33 F8o0 0.14 65 6.3 7.7 565-2250-1-ND 2.04 3.36 7.80 565-2250-2-ND 900 172.80 EMVES500ADA330MF80G 
47 F80 0.14 80 6.3 7.7 565-2251-1-ND 2.06 3.40 7.88 565-2251-2-ND 900 174.60 EMVES500ADA470MF80G 
100 HAO 0.14 230 8.0 10.0 565-2252-1-ND 2.89 4.76 11.05 565-2252-2-ND 500 136.00 EMVES500ADA101MHAOG 
50 220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2253-1-ND 3.68 6.06 14.06 565-2253-2-ND 500 155.50 EMVES500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 500 12.5 13.5 565-2254-1-ND 8.52 14.04 32.58 565-2254-2-ND 200 180.40 EMVES500ARA331MKEOS 
470 LHO 0.18 700 16.0 16.5 565-2256-1-ND 21.68 35.70 82.88 565-2256-2-ND 125 286.87 EMVE500GDA471MLHOS 
1000 MNO 0.18 1200 18.0 21.5 565-2258-1-ND 25.93 42.70 99.13 565-2258-2-ND 75: 274.50 EMVES500GDA102MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2259-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2259-2-ND 2,000 98.00/M EMVE630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2260-1-ND 1.30 2.14 4.96 565-2260-2-ND 2,000 98.00/M EMVE630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2261-1-ND 1.34 2.21 5.12 565-2261-2-ND 2,000 | 101.00/M EMVE630ADA2R2MD55G. 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2262-1-ND 1.55 2.56 5.93 565-2262-2-ND 1,000 131.00 EMVE630ADA3R3ME55G 
4.7 F55 0.12 22 6.3 5.2 565-2263-1-ND 1.66 2.73 6.34 565-2263-2-ND 1,000 140.00 EMVE630ADA4R7MF55G. 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2264-1-ND 1.68 2.77 6.42 565-2264-2-ND 1,000 111.00 EMVE630ADA100MF55G 
22 F80 0.12 58 6.3 Ved 565-2265-1-ND 2.00 3.29 7.64 565-2265-2-ND 900 169.20 EMVE630ADA220MF80G 
63 33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2266-1-ND 2.83 4.66 10.81 565-2266-2-ND 500 133.00 EMVE630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2267-1-ND 2.87 4.73 10.97 565-2267-2-ND 500 135.00 EMVE630ADA470MHA0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2268-1-ND 3.55 5.85 13.57 565-2268-2-ND 500 150.50 EMVE630ADA101MJAOG 
220 KEO 0.14 470 12.5 13.5 565-2269-1-ND 8.52 14.04 32.58 565-2269-2-ND 200 180.40 EMVE630ARA221MKEOS 
220 LHO 0.14 560 16.0 16.5 565-2270-1-ND 21.10 34.76 80.68 565-2270-2-ND 125 279.25 EMVE630GDA221MLHOS 
330 LHO 0.14 700 16.0 16.5 565-2271-1-ND 21.68 35.70 82.88 565-2271-2-ND 125 286.88 EMVE630GDA331MLHOS 
330 MHO 0.14 750 18.0 16.5 565-2272-1-ND 22.53 37.10 86.13 565-2272-2-ND 125 298.13 EMVE630GDA331MMHOS 
470 LNO 0.14 900 16.0 21.5 565-2273-1-ND 23.80 39.20 91.00 565-2273-2-ND 75 252.00 EMVE630GDA471MLNOS 
470 MHO 0.14 900 18.0 16.5 565-2274-1-ND 23.16 38.15 88.56 565-2274-2-ND 125 306.63 EMVE630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 100 8.0 10.0 565-2275-1-ND 2.91 4.80 11.13 565-2275-2-ND 500 137.00 EMVE101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 150 10.0 10.0 565-2276-1-ND 3.61 5.95 13.81 565-2276-2-ND 500 153.00 EMVE101ADA330MJA0G 
47 KEO 0.10 250 12.5 13.5 565-2277-1-ND 7.88 12.99 30.14 565-2277-2-ND 200 174.40 EMVE101ARA470MKEOS 
68 KEO 0.10 300 12.5 13.5 565-2278-1-ND 8.03 13.23 30.71 565-2278-2-ND 200 177.60 EMVE101ARA680MKEOS 
100 100 LHO 0.10 450 16.0 16.5 565-2279-1-ND 21.46 35.35 82.06 565-2279-2-ND 125 284.13 EMVE101GDA101MLHOS 
100 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2280-1-ND 8.44 13.90 32.26 565-2280-2-ND 200 186.60 EMVE101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 750 16.0 21.5 565-2281-1-ND 24.44 40.25 93.44 565-2281-2-ND 75 258.75 EMVE101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 750 18.0 16.5 565-2282-1-ND 23.38 38.50 89.38 565-2282-2-ND 125 309.38 EMVE101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 980 18.0 21.5 565-2283-1-ND 26.14 43.05 99.94 565-2283-2-ND 75 244.50 EMVE101GDA331MMNOS 


Alchip™ MVH Series Aluminum 


Electrolytic Capacitors (SMT) 
High Temperature 125°C 


Features: * 125°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) * Solvent Proof (10-50V) 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C 


Case Dimensions: 


~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% 


Terminal Code: A 


Size Code: F60 ~ KGS 


Terminal Code: G 


@ 


Size Code: LHO ~ MNO >-w 


Aa 


Tl 


tol 


Leone 
ogo | 
take 


L Dummy Terminals 
Size Code D L A B c WwW P 
F60 63 5.7 66 66 72 05-08 LE:) 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 05-08 19 Leakage Current @ 20°C 120Hz: 
H63 8.0 63 8.3 8.3 9.0 05-08 2.3 
HAO 8.0 70.0 B.3 B.3 9.0 0.7-1.1 3.1 Case F60 to JAO 1=0.01CV or 3y)A, whichever is greater 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 17.0 0.7~T.1 45 Case KEO to MNO 1=0.03CV or 4y)A, whichever is greater 
KEO 12.5 13.5 T3.0 13.0 13.7 TO-T3 42 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 TO-T.3 42 Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 
CHO 16.0 16.5 17.0 17.0 18.0 TO-T.3 6.5 
LNO 16.0 215 17.0 17.0 78.0 10-13 65 Rated Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 100 
MHO 18.0 16.5 19.0 19.0 20.0 TO0~T3 6.5 Case F60-JAO 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 
MNO 18.0 21.5 79.0 79.0 20.0 T.0-T1.3 6.5 Case KEO-MNO 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
Rated Maximum ESR ()| Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size @ 100kHz Current (mA RMS) |_ Dimensions -mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code|; 20°C -40°C 100kHz D cE Part No. g 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2299-1-ND 1.49 2.45 5.69 | 565-2299-2-ND 1,000 112.00 EMVH250ADA330MF60G 
47 | F80 0.90 14.0 110 6.3 7.7 565-2300-1-ND 1.83 3.01 6.99 | 565-2300-2-ND 900 154.80 EMVH250ADA470MF80G 
47 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2301-1-ND 2.08 3.43 7.96 565-2301-2-ND 1,000 157.00 EMVH250ADA470MH63G. 
100 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2302-1-ND 2.68 4.41 10.24 | 565-2302-2-ND 500 113.50 EMVH250ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2303-1-ND 3.40 5.60 13.00 | 565-2303-2-ND 500 136.00 EMVH250ADA221MJA0G 
25 330 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2304-1-ND 7.74 12.74 29.58 565-2304-2-ND 200 163.80 EMVH250ARA331MKEOS 
470 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2305-1-ND 7.80 12.85 29.82 565-2305-2-ND 200 165.20 EMVH250ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.10 15 1000 16.0 16.5 565-2306-1-ND 19.36 31.89 74.02 565-2306-2-ND 125 256.25 EMVH250GDA471MLHOS 
680 | LHO 0.10 15 1000 16.0 16.5 565-2307-1-ND 19.36 31.89 74.02 565-2307-2-ND 125 256.25 EMVH250GDA681MLHOS 
680 | MHO| 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2308-1-ND 20.95 34.51 80.11 565-2308-2-ND 125 277.38 EMVH250GDA681MMHOS 
1000 | MNO |_0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2309-1-ND 24.23 39.90 92.63 | 565-2309-2-ND 75 256.50 EMVH250GDA102MMNOS 
10 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2310-1-ND 1.49 2.45 5.69 | 565-2310-2-ND 1,000 112.00 EMVH350ADA100MF60G 
22 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2311-1-ND 1.49 2.45 5.69 | 565-2311-2-ND 1,000 112.00 EMVH350ADA220MF60G 
33 | F80 0.90 14.0 110 6.3 7.7 565-2312-1-ND 1.85 3.05 7.07 | 565-2312-2-ND 900 156.60 EMVH350ADA330MF80G 
33 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2313-1-ND 2.08 3.43 7.96 565-2313-2-ND 1,000 157.00 EMVH350ADA330MH63G. 
47_| HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2314-1-ND 2.66 4.38 10.16 | 565-2314-2-ND 500 112.50 EMVH350ADA470MHAOG 
35 100 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2315-1-ND 3.42 5.64 13.08 565-2315-2-ND 500 137.00 EMVH350ADA101MJA0G 
330 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2316-1-ND 7.80 12.85 29.82 565-2316-2-ND 200 165.20 EMVH350ARA331MKEOS 
330 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2317-1-ND 19.42 31.99 74.26 | 565-2317-2-ND 125 257.13 EMVH350GDA331MLHOS 
470 | KGS 0.11 15 900 12.5 16.0 565-2318-1-ND 10.12 16.66 38.68 565-2318-2-ND 150 160.65 EMVH350ARA471MKG5S 
470 | LHO 0.10 15 1000 16.0 16.5 565-2319-1-ND 19.53 32.17 74.67 | 565-2319-2-ND 125 258.50 EMVH350GDA471MLHOS 
680 | MHO| 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2320-1-ND 21.12 34.79 80.76 | 565-2320-2-ND 125 279.63 EMVH350GDA681MMHOS 
10 | F60 2.8 42.0 51 6.3 5.7 565-2321-1-ND 1.47 2.42 5.61 565-2321-2-ND 1,000 110.00 EMVHS500ADA100MF60G 
22 | F80 2.0 30.0 83 6.3 7.7 565-2322-1-ND 1.81 2.98 6.91 565-2322-2-ND 900 153.00 EMVHS00ADA220MF80G 
22 | H63 1.6 30.0 83 8.0 6.3 565-2323-1-ND 2.06 3.40 7.88 | 565-2323-2-ND 1,000 155.00 EMVH500ADA220MH63G. 
33 | HAO 0.70 11.0 160 8.0 10.0 565-2324-1-ND 2.64 4.34 10.08 565-2324-2-ND 500 111.50 EMVHS500ADA330MHA0G 
47_| JAO 0.50 7.5 247 10.0 10.0 565-2325-1-ND 3.34 5.50 12.76 565-2325-2-ND 500 141.50 EMVHS500ADA470MJA0G 
50 100 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2326-1-ND 7.46 12.29 28.52 565-2326-2-ND 200 165.00 EMVH500ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2327-1-ND 7.67 12.64 29.33 | 565-2327-2-ND 200 162.40 EMVHS500ARA221MKEOS 
220 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2328-1-ND 18.98 31.26 72.56 565-2328-2-ND 125 251.13 EMVH500GDA221MLHOS 
330 | KGS 0.18 20 700 12.5 16.0 565-2329-1-ND 9.82 16.17 37.54 | 565-2329-2-ND 150 156.00 EMVHS500ARA331MKG5S 
330 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2330-1-ND 19.08 31.43 72.96 565-2330-2-ND 125 252.63 EMVH500GDA331MLHOS 
470 | MHO| 0.15 2.3 920 18.0 16.5 565-2331-1-ND 20.66 34.02 78.98 565-2331-2-ND 125 273.38 EMVH500GDA471MMHOS 
10 | F80 2.0 100 60 6.3 Les 565-2332-1-ND 1.64 2.70 6.26 | 565-2332-2-ND 900 138.60 EMVH630ADA100MF80G 
10 | H63 2.0 110 60 8.0 6.3 565-2333-1-ND 1.91 3.15 7.31 565-2333-2-ND 1,000 144.00 EMVH630ADA100MH63G 
22 | HAO 0.70 35.0 100 8.0 10.0 565-2334-1-ND 2.30 3.78 8.78 565-2334-2-ND 500 108.00 EMVH630ADA220MHA0G 
63 33 | JAO 0.50 25.0 170 10.0 10.0 565-2335-1-ND 2.81 4.62 10.73 | 565-2335-2-ND 500 112.00 EMVH630ADA330MJA0G 
100 | KEO 0.25 12.5 500 12.5 13.5 565-2336-1-ND 6.78 11.17 25.92 565-2336-2-ND 200 150.00 EMVH630ARA101MKEOS 
220 | KGS 0.20 10.0 600 12.5 16.0 565-2337-1-ND 8.93 14.70 34.13 | 565-2337-2-ND 150 141.75 EMVH630ARA221MKG5S 
330 | LHO 0.18 9.0 820 16.0 16.5 565-2338-1-ND 18.23 30.03 69.71 565-2338-2-ND 125 241.38 EMVH630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.11 5.5 1100 16.0 21.5) 565-2339-1-ND 20.61 33.95 78.81 565-2339-2-ND 75 218.25 EMVH630GDA471MLNOS 
100 10 | HAO 0.75 50.0 70 8.0 10.0 565-2340-1-ND 2.30 3.78 8.78 565-2340-2-ND 500 108.00 EMVH101ADA100MHAOG 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated Maximum ESR (0)| Rated Ripple Cut Tape 

W.V. | Cap.| Size @ 100kHz Current (mA RMS)| Dimensions —-mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 

(VDC) | (uF) |Code| 20°C -40°C 100kHz D iE Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 | JAO 0.55 35.0 115 10.0 10.0 565-2341-1-ND 2.83 4.66 10.81 565-2341-2-ND 500 113.00 EMVH101ADA220MJA0G 
47 | KEO 0.33 16.5 450 12.5 13.5 565-2342-1-ND 7.12 11.73 27.22 565-2342-2-ND 200 150.80 EMVH101ARA470MKEO0S 

100 68 | KGS 0.26 13.0 550 12.5 16.0 565-2343-1-ND 9.27 15.26 35.43 | 565-2343-2-ND 150 147.15 EMVH101ARA680MKG5S 
100 | LHO 0.24 12.0 650 16.0 16.5 565-2344-1-ND 19.08 31.43 72.96 565-2344-2-ND 125 252.63 EMVH101GDA101MLHOS 
220 | MNO| 0.16 8.0 950 18.0 21.5 565-2345-1-ND 24.44 40.25 93.44 | 565-2345-2-ND 75 228.60 EMVH101GDA221MMNOS 


Alchip™ 


General Purpose Low Profile 105°C 


MVK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


Features: Case Dimensions: 
* General Purpose ¢ Low Profile Size Code D L A B Cc Ww Pp 
¢ Solvent Proof * 105°C Maximum D55 4.0 5.2 43 43 54 05-08 1.0 
Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) D60 4.0 5.7 43 4.3 5 05-08 1.0 
Specifications: E55 5.0 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5~0.8 14 
+ Operating Temperature Range: F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
-40°C ~ 105°C * Capacitance Toler- F60 6.3 57 6.6 6.6 7.2 0.5~0.8 1.9 
ance: +20% ¢ Leakage Current @ H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
20°C after 2 Minutes: I=0.01CV or HAO 8.0 10.0 | 8.3 8.3 9.0 beste 3.1 
3uA, whichever is greater JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~1.1 4.5 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current(mA RMS) | Dimensions -mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tané @ 85°C 120Hz D E Part No. 5 10 25) Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D55 0.30 21 4.0 5.2 565-2346-1-ND 96 1.58 3.66 565-2346-2-ND 2,000 72.00/M EMVK6R3ADA220MD55G. 
47 E55 0.30 36 5.0 5.2 565-2347-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2347-2-ND 1,000 95.00 EMVK6R3ADA470ME55G 
6.3 100 F55 0.30 56 6.3 5.2 565-2348-1-ND 1.19 1.96 4.55 565-2348-2-ND 1,000 90.00 EMVK6R3ADA101MF55G. 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2349-1-ND 2.10 3.47 8.04 565-2349-2-ND 500 89.00 EMVK6R3ADA331MHA0G 
1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2350-1-ND 2.59 4.27 9.91 565-2350-2-ND 500 110.00 EMVK6R3ADA102MJAOG 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2351-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2351-2-ND 1,000 95.00 EMVK100ADA330ME55G 
10 100 H63 0.30 90 8.0 6.3 565-2352-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2352-2-ND 1,000 131.00 EMVK100ADA101MH63G 
220 HAO 0.30 180 8.0 10.0 565-2353-1-ND 2.08 3.43 7.96 565-2353-2-ND 500 88.00 EMVK100ADA221MHAOG 
10 D55 0.20 16 4.0 5.2 565-2354-1-ND 98 1.61 3.74 565-2354-2-ND 2,000 74.00/M EMVK160ADA100MD55G 
16 22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2355-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2355-2-ND 1,000 95.00 EMVK160ADA220ME55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2356-1-ND 1.19 1.96 4.55 565-2356-2-ND 1,000 90.00 EMVK160ADA470MF55G 
470 JAO 0.26 460 10.0 10.0 565-2357-1-ND 2.49 4.10 9.51 565-2357-2-ND 500 105.50 EMVK160ADA471MJAOG 
33 F55 0.16 45 6.3 5.2 565-2358-1-ND 1.19 1.96 4.55 565-2358-2-ND 1,000 90.00 EMVK250ADA330MF55G 
2 47 H63 0.16 80 8.0 6.3 565-2359-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2359-2-ND 1,000 131.00 EMVK250ADA470MH63G 
5 100 HAO 0.16 180 8.0 10.0 565-2360-1-ND 2.13 3.50 8.13 565-2360-2-ND 500 90.00 EMVK250ADA101MHA0OG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2361-1-ND 2.64 4.34 10.08 565-2361-2-ND 500 111.50 EMVK250ADA331MJA0G 
47 D55 0.14 15 4.0 5.2 565-2362-1-ND 96 1.58 3.66 565-2362-2-ND 2,000 72.00/M EMVK350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 25 5.0 5.2 565-2363-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2363-2-ND 1,000 95.00 EMVK350ADA100ME55G 
35 22 F55 0.14 40 6.3 5.2 565-2364-1-ND 1.19 1.96 4.55 565-2364-2-ND 1,000 90.00 EMVK350ADA220MF55G 
33 H63 0.14 80 8.0 6.3 565-2365-1-ND 1.72 2.84 6.58 565-2365-2-ND 1,000 130.00 EMVK350ADA330MH63G 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2366-1-ND 2.64 4.34 10.08 565-2366-2-ND 500 111.50 EMVK350ADA221MJAOG 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2367-1-ND 96 1.58 3.66 565-2367-2-ND 2,000 72.00/M EMVK500ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 2.6 4.0 5.2 565-2368-1-ND 96 1.58 3.66 565-2368-2-ND 2,000 64.00/M EMVKS500ADAR22MD55G 
0.33 D55 0.12 3.2 4.0 5.2 565-2369-1-ND 96 1.58 3.66 565-2369-2-ND 2,000 64.00/M EMVKS500ADAR33MD55G. 
0.47 D55 0.12 3.8 4.0 5.2 565-2370-1-ND 96 1.58 3.66 565-2370-2-ND 2,000 72.00/M EMVKS500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 5.6 4.0 5.2 565-2371-1-ND 96 1.58 3.66 565-2371-2-ND 2,000 72.00/M EMVK500ADA1ROMD55G. 
2:2) D55 0.12 10 4.0 5.2 565-2372-1-ND 96 1.58 3.66 565-2372-2-ND 2,000 72.00/M EMVK500ADA2R2MD55G 
50 3.3 D55 0.12 14 4.0 5.2 565-2373-1-ND 96 1.58 3.66 565-2373-2-ND 2,000 72.00/M EMVKS500ADA3R3MD55G 
47 E55 0.12 19 5.0 5.2 565-2374-1-ND 1.11 1.82 4.23 565-2374-2-ND 1,000 83.00 EMVKS500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 29 6.3 5.2 565-2375-1-ND 1.17 1.93 4.47 565-2375-2-ND 1,000 88.00 EMVKS500ADA100MF55G 
22 H63 0.12 70 8.0 6.3 565-2376-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2376-2-ND 1,000 131.00 EMVKS500ADA220MH63G 
33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2377-1-ND 2.06 3.40 7.88 565-2377-2-ND 500 97.00 EMVK500ADA330MHAOG 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2378-1-ND 2.10 3.47 8.04 565-2378-2-ND 500 89.00 EMVKS500ADA470MHA0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2379-1-ND 2.61 4.31 9.99 565-2379-2-ND 500 110.50 EMVKS500ADA101MJA0G 
Bi-Polar Series 
10 33 F60 0.26 35 6.3 5.7 565-2382-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2382-2-ND 1,000 96.00 BMVK100ADA330MF60G 
50 0.10 D60 0.18 1.3 4.0 5.7 565-2392-1-ND 97 1.59 3.69 565-2392-2-ND 2,000 65.00/M BMVK500ADAR10MD60G 
1.5 D60 0.18 7.5 4.0 5.7 565-2399-1-ND 96 1.58 3.66 = = = BMVK500ADA1R5MD60G 


Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose 105°C 


Features: * Low Impedance ° Solvent Proof (6.3-63V) * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3-63V),-40°C 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A 


~ 105°C (100V) * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Terminal Code: G 


Size Code D L A B Cc P Size Code: D55 ~ KG5 Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 FI 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 OD 
F55 6.3 52 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F8o 6.3 Tt 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.41 3.1 
JA 10 10.0 | 10.8 10.8 11.0 Of #14 45 Dissipation Factor @ 20°C 120 Hz: 
KEO 125 185 13.0 13.0 187 10-18 42 Rated Vol (Vdc) 6.3V | 10V i6v | 25v | 35V 50V 63V_ | 100V 
ated Voltage Ic) E 
pu ul 165 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |} 1.0~ 1.3 oS D55toF80 | 0.24 | 020 | 016 | 014 | 012 | 042] — | — 
a 16 a1 | 170 | 17.0 a 10s 18 oe tan 5 (Max.) HAOto JAO| 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 012 | — | — 
MHO 18 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 6.5 KEOto MNO| 0.26 | 0.22 | 0.18 [| 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 6.5 When nominal capacitance exceeds 1,000yF, add 0.02 to the value above for each 1,000uF increase. 
Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)| Dimensions -mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2407-1-ND 81 1.33 3.09 565-2407-2-ND 2,000 61.00/M EMVY6R3ADA220MD55G 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2408-1-ND 74 1.23 2.84 565-2408-2-ND 1,000 56.00 EMVY6R3ADA330ME55G 
6.3 47 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2409-1-ND 74 1.23 2.84 565-2409-2-ND 1,000 56.00 EMVY6R3ADA470ME55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2410-1-ND 1.15 1.89 4.39 565-2410-2-ND 1,000 86.00 EMVY6R3ADA101MF55G 
220 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2411-1-ND 1.25 2.07 4.79 565-2411-2-ND 1,000 94.00 EMVY6R3ADA221MF55G 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) Reel” 


Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)| Dimensions -mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [5 Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
330 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2412-1-ND 1.47 2.42 5.61 565-2412-2-ND 900 124.20 EMVY6R3ADA331MF80G 
1000 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2415-1-ND 2.08 3.43 7.96 565-2415-2-ND 500 88.00 EMVY6R3ADA102MHAOG 
10 1500 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2416-1-ND 2.57 4.24 9.83 565-2416-2-ND 500 103.00 EMVY6R3ADA152MJA0G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2431-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2431-2-ND 500 84.50 EMVY100ADA331MHA0G 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2432-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2432-2-ND 500 84.50 EMVY100ADA471MHA0G 
10 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2442-1-ND 91 1.51 3.49 565-2442-2-ND 2,000 69.00/M EMVY160ADA100MD55G 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2443-1-ND 83 1.37 3.17 565-2443-2-ND 1,000 62.00 EMVY160ADA220ME55G, 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2444-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2444-2-ND 1,000 80.00 EMVY160ADA330MF55G. 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2445-1-ND 98 1.61 3.74 565-2445-2-ND 1,000 74.00 EMVY160ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2446-1-ND 1.04 1.72 3.98 565-2446-2-ND 1,000 78.00 EMVY160ADA101MF55G 
16 220 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2447-1-ND 1.32 2.17 5.04 565-2447-2-ND 900 111.60 EMVY160ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2448-1-ND 2.00 3.29 7.64 565-2448-2-ND 500 84.50 EMVY160ADA331MHAOG 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2449-1-ND 2.04 3.36 7.80 565-2449-2-ND 500 86.50 EMVY160ADA471MHA0G 
680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2450-1-ND 2.53 4.17 9.67 565-2450-2-ND 500 101.00 EMVY160ADA681MJA0G 
1000 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2451-1-ND 5.99 9.87 22.91 565-2451-2-ND 200 132.60 EMVY160ARA102MKE0S 
4700 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2457-1-ND 18.98 31.26 72.56 565-2457-2-ND 75 177.45 EMVY160GDA472MMNOS 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2458-1-ND 1.11 1.82 4.23 565-2458-2-ND 1,000 94.00 EMVY250ADA100ME55G, 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2459-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2459-2-ND 1,000 85.00 EMVY250ADA220MF55G. 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2460-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2460-2-ND 1,000 85.00 EMVY250ADA330MF55G. 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2461-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2461-2-ND 1,000 85.00 EMVY250ADA470MF55G 
100 | F80 0.34 280 6.3 77 565-2462-1-ND 1.42 2.35 5.44 565-2462-2-ND 900 120.60 EMVY250ADA101MF80G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2463-1-ND 2.02 3.33 7.72 565-2463-2-ND 500 85.50 EMVY250ADA221MHA0G 
25 330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2464-1-ND 2.06 3.40 7.88 565-2464-2-ND 500 87.50 EMVY250ADA331MHA0G 
470 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2465-1-ND 2.57 4.24 9.83 565-2465-2-ND 500 103.00 EMVY250ADA471MJA0G 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2467-1-ND 16.36 26.95 62.56 565-2467-2-ND 125 216.63 EMVY250GDA102MMHOS 
2200) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2468-1-ND 17.53 28.88 67.03 565-2468-2-ND 75 185.63 EMVY250GDA222MLNOS 
2200 | MNO. 0.038 1750 18.0 21.5 565-2469-1-ND 18.32 30.17 70.04 565-2469-2-ND 75 171.30 EMVY250GDA222MMNOS 
3300 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2470-1-ND 19.32 31.82 73.86 565-2470-2-ND 75 180.68 EMVY250GDA332MMNOS 
4.7 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2471-1-ND 89 1.47 3.41 565-2471-2-ND 2,000 67.00/M EMVY350ADA4R7MD55G 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2472-1-ND 1.02 1.68 3.90 565-2472-2-ND 1,000 77.00 EMVY350ADA100ME55G, 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2473-1-ND 1.15 1.89 4.39 565-2473-2-ND 1,000 86.00 EMVY350ADA220MF55G. 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2474-1-ND 1.21 2.00 4.63 565-2474-2-ND 1,000 91.00 EMVY350ADA330MF55G. 
47 _| F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2475-1-ND 1.19 1.96 4.55 565-2475-2-ND 1,000 90.00 EMVY350ADA470MF55G 
68 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2476-1-ND 1.45 2.38 5.53 565-2476-2-ND 900 122.40 EMVY350ADA680MF80G 
35 100 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2477-1-ND 2.02 3.33 7.72 565-2477-2-ND 500 85.50 EMVY350ADA101MHA0G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2478-1-ND 2.08 3.43 7.96 565-2478-2-ND 500 88.00 EMVY350ADA221MHA0G 
330 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2479-1-ND 2.59 4.27 9.91 565-2479-2-ND 500 110.00 EMVY350ADA331MJAOG 
470 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2480-1-ND 6.04 9.94 23.08 565-2480-2-ND 200 127.80 EMVY350ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2482-1-ND 15.39 25.34 58.83 565-2482-2-ND 125 203.63 EMVY350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2483-1-ND 15.75 25.94 60.21 565-2483-2-ND 125 208.38 EMVY350GDA102MMHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2484-1-ND 16.49 27.16 63.05 565-2484-2-ND 125 218.25 EMVY350GDA102MMHOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2485-1-ND 19.36 31.89 74.02 565-2485-2-ND 75 181.05 EMVY350GDA222MMNOS 
1.0 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2486-1-ND 66 1.09 2.54 565-2486-2-ND 2,000 62.00/M EMVY500ADA1 ROMD55G 
4.7 | E55 3.0 50 5.0 5.2 565-2489-1-ND 85 1.40 3.25 = — _ EMVYS500ADA4R7ME55G 
22 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2491-1-ND 1.13 1.86 4.31 565-2491-2-ND 1,000 85.00 EMVY500ADA220MF55G. 
33 | F80 0.60 170 6.3 as 565-2492-1-ND 1.40 2.31 5.36 565-2492-2-ND 900 118.80 EMVY500ADA330MF80G 
47_| F80 0.60 170 6.3 7.7 565-2493-1-ND 1.42 2.35 5.44 565-2493-2-ND 900 120.60 EMVY500ADA470MF80G 
50 68 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2494-1-ND 1.98 3.26 7.56 565-2494-2-ND 500 83.50 EMVY500ADA680MHA0G 
100 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2495-1-ND 217 3.57 8.29 565-2495-2-ND 500 92.00 EMVY500ADA101MHA0G 
220 | JAO 0.30 500 10.0 10.0 565-2496-1-ND 2.57 4.24 9.83 565-2496-2-ND 500 103.00 EMVY500ADA221MJA0G 
330 | KEO 0.11 650 12.5 13.5 565-2497-1-ND 6.14 10.12 23.48 565-2497-2-ND 200 135.80 EMVY500ARA331MKE0OS 
330 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2498-1-ND 15.19 25.03 58.09 565-2498-2-ND 125 201.13 EMVY500GDA331MLHOS 
470 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2499-1-ND 15.47 25.48 59.15 565-2499-2-ND 125 204.75 EMVY500GDA471MLHOS 
1000 | MNO 0.050 1520 18.0 21.5 565-2501-1-ND 18.89 31.12 72.23 565-2501-2-ND 75 200.03 EMVY500GDA102MMNOS 
68 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2502-1-ND 5.59 9.21 21.37 565-2502-2-ND 200 123.60 EMVY630ARA680MKEOS, 
100 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2503-1-ND 5.59 9.21 21.37 565-2503-2-ND 200 123.60 EMVY630ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2504-1-ND 5.82 9.59 22.26 565-2504-2-ND 200 128.80 EMVY630ARA221MKEOS 
63 220 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2505-1-ND 14.62 24.08 55.90 565-2505-2-ND 125 193.50 EMVY630GDA221MLHOS 
330 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2506-1-ND 14.85 24.47 56.79 565-2506-2-ND 125 196.63 EMVY630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.085 1100 16.0 21.5 565-2507-1-ND 16.68 27.48 63.78 565-2507-2-ND 75 176.63 EMVY630GDA471MLNOS 
470 | MHO 0.12 905 18.0 16.5 565-2508-1-ND 15.94 26.25 60.94 565-2508-2-ND 125 211.00 EMVY630GDA471MMHOS 
47 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2509-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-2509-2-ND 200 122.20 EMVY101ARA470MKEOS. 
68 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2510-1-ND 5.63 9.28 21.53 565-2510-2-ND 200 124.60 EMVY101ARA680MKEOS. 
100 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2511-1-ND 5.76 9.49 22.02 565-2511-2-ND 200 122.00 EMVY101ARA101MKEOS 
100 100 | LHO 0.24 650 16.0 16.5 565-2512-1-ND 14.62 24.08 55.90 565-2512-2-ND 125 193.50 EMVY101GDA101MLHOS 
220 | LNO 0.16 900 16.0 21.5 565-2513-1-ND 16.64 27.41 63.62 565-2513-2-ND 75 176.18 EMVY101GDA221MLNOS 
220 | MHO 0.24 700 18.0 16.5 565-2514-1-ND 15.94 26.25 60.94 565-2514-2-ND 125 211.00 EMVY101GDA221MMHOS 
330 | MNO 0.16 950 18.0 21.5 565-2515-1-ND 17.91 29.51 68.49 565-2515-2-ND 75 167.55 EMVY101GDA331MMNOS 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi@Reel° 
Very Low Impedance 105°C 


Features: * Very Low Impedance * Solvent Proof * 105°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Case Dimensions: 


Size Code D i, A B c Ww P 
D61 4 5.8 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E61 5 5.8 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F61 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F8o0 6.3 reid 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.41 4.5 
Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current (mA RMS) Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code| Tan d 20°C @ 85°C 120Hz D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2516-1-ND 1.49 2.45 5.69 | 565-2516-2-ND 2,000 |100.00/M | EMZA6R3ADA220MD61G 
47 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2517-1-ND 1.49 2.45 5.69 | 565-2517-2-ND 2,000 |100.00/M | EMZA6R3ADA470MD61G 
47 E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2518-1-ND 1.76 2.91 6.74 | 565-2518-2-ND 1,000 133.00 | EMZA6R3ADA470ME61G 
6.3 100 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2519-1-ND 1.76 2.91 6.74 | 565-2519-2-ND 1,000 133.00 | EMZA6R3ADA101ME61G 
100 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2520-1-ND 2.00 3.29 7.64 | 565-2520-2-ND 1,000 150.00 | EMZA6R3ADA101MF61G 
220 | F6é1 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2521-1-ND 2.02 3.33 7.72 1,000 152.00 | EMZA6R3ADA221MF61G 
330 | F80 | 0.26 0.34 280 6.3 rea 565-2522-1-ND 2.06 3.40 7.88 | 565-2522-2-ND 900 174.60 | EMZA6R3ADA331MF80G 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1656 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


Reel” 


Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current (mA RMS) Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code| Tan d 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Part No. 
470 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2523-1-ND 3.08 5.08 11.78 | 565-2523-2-ND 500 EMZA6R3ADA471MHAOG 
6.3 | 1000 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2524-1-ND 2.91 4.80 11.13 | 565-2524-2-ND, 500 EMZA6R3ADA102MHAOG 
1500 | JAO | 0.26 0.08 850 10.0 10.0 565-2525-1-ND 419 6.90 16.01 | 565-2525-2-ND 500 EMZA6R3ADA152MJA0G 
22 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2526-1-ND 1.49 2.45 5.69 2,000 EMZA100ADA220MD61G 
33 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2527-1-ND 1.49 2.45 5.69 2,000 EMZA100ADA330MD61G 
33 E61 | 0.19 0.70 160 5.0 5.8 565-2528-1-ND 1.76 2.91 6.74 1,000 EMZA100ADA330ME61G 
10 220 | F80 | 0.19 0.34 280 6.3 7.7 565-2529-1-ND 1.96 3.22 7.48 900 EMZA100ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2530-1-ND 3.06 5.04 11.70 500 EMZA100ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2531-1-ND 3.08 5.08 11.78 500 EMZA100ADA471MHA0G 
680 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2532-1-ND 3.15 5.18 12.03 500 EMZA100ADA681MHAOG 
1000 | JAO | 0.19 0.08 850 10.0 10.0 565-2533-1-ND 3.72 6.13 14.22 500 EMZA100ADA102MJA0G 
10 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2534-1-ND 1.49 2.45 5.69 2,000 |100.00/M | EMZA160ADA100MD61G 
22 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2535-1-ND 1.49 2.45 5.69 2,000 |100.00/M | EMZA160ADA220MD61G 
22 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2536-1-ND 1.76 2.91 6.74 1,000 133.00 | EMZA160ADA220ME61G 
47 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2537-1-ND 1.76 2.91 6.74 | 565-2537-2-ND 1,000 133.00 | EMZA160ADA470ME61G 
16 47 F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2538-1-ND 2.00 3.29 7.64 | 565-2538-2-ND 1,000 150.00 | EMZA160ADA470MF61G 
100 | F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2539-1-ND 2.02 3.33 7.72 | 565-2539-2-ND 1,000 152.00 | EMZA160ADA101MF61G 
220 | F80 | 0.16 0.34 280 6.3 ra 565-2540-1-ND 1.98 3.26 7.56 | 565-2540-2-ND 900 167.40 | EMZA160ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2541-1-ND 3.06 5.04 11.70 | 565-2541-2-ND. 500 129.50 | EMZA160ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2542-1-ND 2.89 4.76 11.05 | 565-2542-2-ND 500 122.50 | EMZA160ADA471MHAOG 
680 | JAO | 0.16 0.08 850 10.0 10.0 565-2543-1-ND 4.10 6.76 15.68 | 565-2543-2-ND 500 164.00 | EMZA160ADA681MJA0G 
10 D61 | 0.14 1.35 90 4.0 5.8 565-2544-1-ND 1.49 2.45 5.69 | 565-2544-2-ND 2,000 |100.00/M | EMZA250ADA100MD61G 
22 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2545-1-ND 1.76 2.91 6.74 | 565-2545-2-ND 1,000 133.00 | EMZA250ADA220ME61G 
33 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2546-1-ND 1.76 2.91 6.74 | 565-2546-2-ND 1,000 133.00 | EMZA250ADA330ME61G 
33 F6é1 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2547-1-ND 2.00 3.29 7.64 | 565-2547-2-ND 1,000 150.00 | EMZA250ADA330MF61G 
25 47 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2548-1-ND 2.00 3.29 7.64 1,000 150.00 | EMZA250ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.14 0.34 280 6.3 7.7 565-2549-1-ND 1.96 3.22 7.48 900 165.60 | EMZA250ADA101MF80G 
220 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2550-1-ND 3.08 5.08 11.78 500 130.50 | EMZA250ADA221MHAOG 
330 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2551-1-ND 3.17 5.22 12.11 500 134.00 | EMZA250ADA331MHA0G 
470 | JAO | 0.14 0.08 850 10.0 10.0 565-2552-1-ND 3.76 6.20 14.38 500 150.50 | EMZA250ADA471MJA0G 
4.7 | D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2553-1-ND 1.47 2.42 5.61 2,000 | 98.00/M| EMZA350ADA4R7MD61G 
10 D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2554-1-ND 1.49 2.45 5.69 2,000 |100.00/M | EMZA350ADA100MD61G 
10 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2555-1-ND 1.74 2.87 6.66 1,000 131.00 | EMZA350ADA100ME61G 
22 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2556-1-ND 1.87 3.08 7.15 | 565-2556-2-ND 1,000 141.00 | EMZA350ADA220ME61G 
35 33 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2557-1-ND 2.00 3.29 7.64 | 565-2557-2-ND 1,000 150.00 | EMZA350ADA330MF61G 
47 F6é1 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2558-1-ND 2.00 3.29 7.64 | 565-2558-2-ND 1,000 150.00 | EMZA350ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.12 0.34 280 6.3 7.7 565-2559-1-ND 1.91 3.15 7.31 | 565-2559-2-ND 900 162.00 | EMZA350ADA101MF80G 
100 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2560-1-ND 3.06 5.04 11.70 | 565-2560-2-ND 500 129.50 | EMZA350ADA101MHAOG 
220 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2561-1-ND 2.91 4.80 11.13 | 565-2561-2-ND. 500 123.50 | EMZA350ADA221MHAOG 
330 | JAO | 0.12 0.08 850 10.0 10.0 565-2562-1-ND 3.83 6.30 14.63 | 565-2562-2-ND 500 153.00 | EMZA350ADA331MJA0G 
4.7 | D61 | 0.10 2.90 60 4.0 5.8 565-2563-1-ND 1.45 2.38 5.53 | 565-2563-2-ND 2,000 | 97.00/M| EMZA500ADA4R7MD61G 
10 E61 | 0.10 1.52 85 5.0 5.8 565-2564-1-ND 72 2.84 6.58 | 565-2564-2-ND 1,000 130.00 | EMZAS00ADA100ME61G 
10 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2565-1-ND 1.91 3.15 7.31 | 565-2565-2-ND 1,000 144.00 | EMZAS00ADA100MF61G 
50 22 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2566-1-ND 1.93 3.19 7.39 | 565-2566-2-ND 1,000 146.00 | EMZAS00ADA220MF61G 
33 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7 565-2567-1-ND 1.96 3.22 7.48 | 565-2567-2-ND 900 165.60 | EMZAS00ADA330MF61G 
47 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7 565-2568-1-ND 1.87 3.08 7.15 | 565-2568-2-ND 900 158.40 | EMZAS00ADA470MF80G 
100 | HAO | 0.10 0.34 350 8.0 10.0 565-2569-1-ND 2.89 4.76 11.05 | 565-2569-2-ND. 500 122.50 | EMZAS500ADA101MHAOG 
220 | JAO | 0.10 0.18 670 10.0 10.0 565-2570-1-ND 3.46 5.71 13.24 | 565-2570-2-ND 500 138.50 | EMZAS500ADA221MJA0G 


NPCAP™ PS/PSA Series 


Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
PS: Ultra - Low ESR; PSA: Super - Low ESR 


Features: 


* Solid functional polymer aluminum * High temperature resistance * 105°C maximum temperature 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% » Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C 


Polymer Aluminum 


Coated Case 


T 
@D 


Od 


® @u 


- a 
BL 15 min.+14 min. 


Rated Rated Ripple Maximum 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR mQ Dimensions - mm Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(vDc) (uF) @ 105°C 100kHz @ 100 to 300kHz 20°C OD L F Od Part No. 10 100 Part No. 
PS Series — Ultra - Low ESR 
2.5 680 5230 10 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3033-ND 1.02 77 56 APS-2R5ELL681MHB5S 
4 560 5230 10 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3035-ND .96 72 53 APS-4ROELL561MHB5S 
820 5500 8 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3036-ND 1.40 1.05 79 APS-4ROELL821MJC5S 
6.3 390 4770 12 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3037-ND 1.01 76 56 APS-6R3ELL391MHB5S 
. 680 5500 10 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3038-ND 1.42 1.07 80 APS-6R3ELL681MJC5S 
10 270 4420 14 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3039-ND 1.03 eA 57 APS-100ELL271MHB5S 
470 5300 12 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3040-ND 1.43 1.08 81 APS-100ELL471MJC5S 
16 180 4360 16 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3041-ND 1.41 83 61 APS-160ELL181MHB5S 
330 5050 14 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3042-ND 1.64 1.23 93 APS-160ELL331MJC5S 
PSA Series — Super - Low ESR 
680 5580 Lt 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3056-ND 1.23 92 68 APSA2R5ELL681MHB5S 
2.5 820 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3057-ND 95 71 52 APSA2R5ELL821MHB5S 
1000 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3054-ND 1.40 1.05 9 APSA2R5ELL102MJB5S 
270 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3058-ND 89 66 49 APSA4ROELL271MFA5G 
4 390 3300 24 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3059-ND 89 66 49 APSA4ROELL391MFA5G 
560 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3060-ND .95 71 52 APSA4ROELL561MHB5S 
820 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3061-ND 1.35 1.02 aT APSA4ROELL821MJB5S 
220 3160 20 6.3 10.5 25 0.5 565-3062-ND 89 66 49 APSA6R3ELL221MFA5G 
63 330 3190 28 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3063-ND 89 67 49 APSA6R3ELL331MFA5G 
. 390 5080 8 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3064-ND 98 73 54 APSA6R3ELL391MHB5S 
680 5860 - 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3065-ND 1.38 1.04 78 APSA6R3ELL681MJB5S 
47 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3051-ND 84 63 AT APSA100ELL470MFA5G 
68 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3052-ND 84 63 AT APSA100ELL680MFA5G 
40 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3047-ND 89 67 49 APSA100ELL101MFA5G 
150 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3048-ND 1.04 .78 58 APSA100ELL151MFA5G 
270 4710 9 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3049-ND 1.00 75 55 APSA100ELL271MHB5S. 
470 5650 8 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3050-ND 1.40 1.05 79 APSA100ELL471MJB5S, 
16 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3053-ND 89 67 49 APSA160ELL101MFA5G 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1657 


NPCAP™ PSC Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors 
(Radial Lead) 


Ultra - Low ESR 105°C 
Features: = 
* Solid functional polymer aluminum * Super - Low ESR ¢ High ripple current Size Code 2 ea _ + Coated Case 
capability * High temperature resistance * 105°C Maximum Temperature HBS 80 08) 35 [115 is 
Specifications: JB5 70.0 | 08st | 5.0 [115 7] 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: Jcs 10.0 | 0.6 | 5.0 | 12.5 F—L—k15 min. 4 min. 
+20% ¢ Dissipation Factor: 0.1 maximum @ 20°C 120Hz tT 0.6 for rated volt 16V 
Rated | Capaci- Rated Ripple Leakage 
W.V. | tance Size Current Maximum ESR (m0) Current (yA) Dimensions — mm i-Key Bulk Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | (mA RMS) 100kHz| at 20°C 100 ~ 300kHz | at 20°C after 2 Min. D L Part No. 1 10 100 Part No. 
560 Hos 6100 7 500 8.0 8.0 565-3217-ND 95 71 52 APSC2R5ELL561MHO08S 
820 HO8 6100 vg 500 8.0 8.0 565-3219-ND 95 71 52 APSC2R5ELL821MHO08S 
25 1000 Hos. 6100 7 500 8.0 8.0 565-3218-ND 1.03 77 57 APSC2R5ELL102MHO08S 
1000 HB5 6100 Fa 500 8.0 11.5 565-3220-ND 97 72 53 APSC2R5ELL102MHB5S. 
1500 HB5 6100 7 750 8.0 11.5 565-3221-ND 1.02 77 58 APSC2R5ELL152MHB5S. 
2700 JB5 5560 8 1350 10.0 11.5 565-3222-ND 1.68 1.26 95 APSC2R5ELL272MJB5S. 
560 Hos. 6100 7 500 8.0 8.0 565-3223-ND .95 71 52 APSC4ROELL561MHO8S 
4.0 680 HB5 6100 rg 544 8.0 11.5 565-3224-ND 94 71 52 APSC4ROELL681MHB5S. 
1000 JB5 6640 6 800 10.0 11.5 565-3225-ND 1.60 1.20 -90 APSC4ROELL102MJB5S. 
470 HO8 5700 8 592 8.0 8.0 565-3226-ND .96 72 53 APSC6R3ELL471MHO8S 
63 560 Hos 5700 8 706 8.0 8.0 565-3227-ND 1.01 AA} 55 APSC6R3ELL561MHO8S 
G 820 JB5 6640 if 1033 10.0 11.5 565-3228-ND 1.30 98 74 APSC6R3ELL821MJB5S 
1500 JB5 5560 10 1890 10.0 11.5 565-3229-ND 1.59 1.20 -90 APSC6R3ELL152MJB5S. 
10 390 HBS 5650 3] 780 8.0 11.5 565-3230-ND 1.02 76 56 APSC100ELL391MHB5S 
680 JB5 6100 © 1360 10.0 11,5 565-3231-ND 1.42 1.07 -80 APSC100ELL681MJB5S 
270 HB5 5080 11 864 8.0 11.5 565-3232-ND 1.06 80 -60 APSC160ELL271MHB5S 
16 330 JC5 6100 10 1056 10.0 12.5 565-3233-ND 1.48 1.12 84 APSC160ELL331MJC5S 
470 JB5 6100 10 1504 10.0 11.5 565-3234-ND 1.56 1.18 88 APSC160ELL471MJB5S 


NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) DigiReel® 
Ultra - Low ESR 105°C 


Features: 5 
* Solid functional polymer aluminum » Ultra-low ESR = » High temperature Size Code oa s A -. a 0 —_ 
resistance * For Lead Free Soldering * 105°C Maximum temperature F60 63 157 166166172 105-08 
Specifications: H70 8.0 | 67 | 83 | 83 | 9.0 | 07-14 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C « Capacitance Tolerance: J80 10.0 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 ~ 1.1 
+20% *¢ Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C, 120Hz * Leakage Current: HCO 8.0 {12.0 | 83 | 83 | 9.0 | 0.7~1.1 
|= 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C Jco 10.0 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~1.4 
Rated Ripple 
Rated Current (mA RMS) Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size @ -55 ~ 105°C ESR mQ mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 100 ~ 300KHz @ 100kHz to 20°C | gD L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
220 | F55 2500 25 6.3 5.2 | 565-3087-1-ND 4.99 8.23 19.09 | 565-3087-2-ND 1,000 317.00 | APXA2R5ARA221MF55G 
25 220 | F60 2500 25 6.3 5.7 | 565-3088-1-ND 5.95 9.80 22.75 | 565-3088-2-ND 1,000 378.00 | APXA2R5ARA221MF60G 
560 | H70 3100 23 8.0 6.7 | 565-3089-1-ND 4.99 8.23 19.09 | 565-3089-2-ND 1,000 313.00 | APXA2R5ARA561MH70G 
1000 | J80 4240 19 10.0 7.7_| 565-3086-1-ND 5.29 8.72 20.23 | 565-3086-2-ND 500 199.00 | APXA2R5ARA102MJ80G 
100 | F60 2450 26 6.3 5.7 | 565-3101-1-ND 5.31 8.75 20.31 | 565-3101-2-ND 1,000 338.00 | APXA4ROARA101MF60G 
150 | F60 2450 26 6.3 5.7 | 565-3099-1-ND 4.99 8.23 19.09 | 565-3099-2-ND 1,000 317.00 | APXA4ROARA151MF60G 
330 | H70 3020 25 8.0 6.7 | 565-3105-1-ND 4.99 8.23 19.09 | 565-3105-2-ND 1,000 313.00 | APXA4ROARA331MH70G 
4 560 | HCO 4770 12 8.0 | 12.0 | 565-3107-1-ND 7.54 12.43 28.84 | 565-3107-2-ND. 400 319.60 | APXA4ROARAS61MHCOG 
680 | J80 4130 20 10.0 7.7 | 565-3108-1-ND 7.57 12.46 28.93 | 565-3108-2-ND. 500 285.00 | APXA4ROARA681MJ80G 
1200 | JCO 5500 10 10.0 | 12.2 | 565-3102-1-ND 10.71 17.64 40.95 | 565-3102-2-ND 400 453.60 | APXA4ROARA122MJC2G 
68 F60 2400 27 6.3 5.7 | 565-3120-1-ND 9.82 16.17 37.54 | 565-3120-2-ND. 1,000 624.00 | APXA6R3ARA680MF60G 
82 55 2400 27 6.3 5.2 13.37 22.02 51.11 | 565-3122-2-ND 1,000 849.00 | APXAGR3ARA820MF55G 
82 F60 2400 27 6.3 5.7 10.75 17.71 41.11 | 565-3123-2-ND 1,000 683.00 | APXA6R3ARA820MF60G 
100 | F55 2400 27 6.3 5.2 4.99 8.23 19.09 | 565-3110-2-ND 1,000 317.00 | APXAGR3ARA101MF55G 
100 | F60 2400 27 6.3 5.7 14.47 23.84 55.33 | 565-3111-2-ND 1,000 919.00 | APXA6R3ARA101MF60G 
120 | F6é0 2400 27 6.3 5.7 | 565-3112-1-ND 4.99 8.23 19.09 | 565-3112-2-ND 1,000 317.00 | APXAGR3ARA121MF60G 
63 150 | H70 3020 25 8.0 6.7 | 565-3113-1-ND 5.33 8.79 20.39 | 565-3113-2-ND 1,000 334.00 | APXA6R3ARA151MH70G 
‘ 220 | H70 3020 25 8.0 6.7 7.82 12.88 29.90 | 565-3114-2-ND 1,000 489.00 | APXA6R3ARA221MH70G 
330 | J80 4130 20 10.0 7.7 | §65-3115-1-ND 7.82 12.88 29.90 | 565-3115-2-ND. 500 294.50 | APXA6R3ARA331MJ80G 
390 | HCO 4770 12 8.0 | 12.0 | 565-3116-1-ND 9.88 16.28 37.78 | 565-3116-2-ND 400 418.40 | APXA6R3ARA391MHCOG 
470 | HCO 4770 12 8.0 | 12.0 10.80 17.78 41.28 | 565-3117-2-ND 400 457.20 | APXA6R3ARA471MHCOG 
470 | J80 4130 20 10.0 7.7 9.82 16.17 37.54 | 565-3118-2-ND. 500 369.50 | APXA6R3ARA471MJ80G 
680 | JCO 5500 10 10.0 | 12.2 10.82 17.82 41.36 | 565-3119-2-ND 400 407.20 | APXA6R3ARA681MJCOG 
820 | JCO 5500 10 10.0 | 12.2 | 565-3121-1-ND 12.52 20.62 47.86 | 565-3121-2-ND 400 471.20 | APXA6R3ARA821MJCOG 
47 F60 2250 31 6.3 5.7 | 565-3073-1-ND 13.77 22.68 52.65 | 565-3073-2-ND 1,000 875.00 | APXA100ARA470MF60G 
56 F60 2250 31 6.3 5.7 14.24 23.45 54.44 | 565-3076-2-ND. 1,000 905.00 | APXA100ARAS60MF60G 
120 | H70 2800 27 8.0 6.7 | 565-3066-1-ND 7.88 12.99 30.14 | 565-3066-2-ND. 1,000 493.00 | APXA100ARA121MH70G 
150 | H70 2800 27 8.0 6.7 | 565-3067-1-ND 11.03 18.17 42.17 | 565-3067-2-ND 1,000 690.00 | APXA100ARA151MH70G 
10 270 | HCO 4420 14 8.0 | 12.0 11.77 19.39 45.01 | 565-3068-2-ND. 400 498.80 | APXA100ARA271MHCOG 
270 | J80 3770 24 10.0 7.7 11.01 18.13 42.09 | 565-3069-2-ND. 500 414.50 | APXA100ARA271MJ80G 
330 | HCO 4420 14 8.0 | 12.0 14.32 23.59 54.76 | 565-3070-2-ND. 400 606.80 | APXA100ARA331MHCOG 
330 | J80 3770 24 10.0 7.7 14.88 24.50 56.88 | 565-3071-2-ND 500 560.00 | APXA100ARA331MJ80G 
470 | JCO 5300 12 10.0 | 12.2 5.31 8.75 20.31 | 565-3072-2-ND. 400 200.00 | APXA100ARA471MJCOG 
560 | JCO 5300 12 10.0 | 12.2 5.44 8.96 20.80 | 565-3074-2-ND 400 230.40 | APXA100ARA561MJCOG 
33 F60 2050 37 6.3 5.7 | 565-3082-1-ND 7.52 12.39 28.76 | 565-3082-2-ND 1,000 478.00 | APXA160ARA330MF60G 
39 F55 2050 37 6.3 5.2 | 565-3083-1-ND 7.52 12.39 28.76 | 565-3083-2-ND 1,000 478.00 | APXA160ARA390MF55G 
39 F60 2050 37 6.3 5.7 4.30 7.08 16.44 | 565-3084-2-ND 1,000 273.00 | APXA160ARA390MF60G 
82 H70 2700 30 8.0 6.7 | 565-3085-1-ND 11.41 18.80 43.63 | 565-3085-2-ND. 1,000 714.00 | APXA160ARA820MH70G 
16 150 | J80 3430 26 10.0 7.7_| 565-3077-1-ND 5.23 8.61 19.99 | 565-3077-2-ND 500 197.00 | APXA160ARA151MJ80G 
180 | HCO 4360 16 8.0 | 12.0 7.59 12.50 29.01 | 565-3078-2-ND. 400 321.20 | APXA160ARA181MHCOG 
180 | J80 3430 26 10.0 7.7 11.22 18.48 42.90 | 565-3079-2-ND 500 422.50 | APXA160ARA181MJ80G 
220 | JCO 5050 14 10.0 | 12.2 14.32 23.59 54.76 | 565-3080-2-ND. 400 539.20 | APXA160ARA221MJCOG 
330 | JCO 5050 14 10.0 | 12.2 14.88 24.50 56.88 | 565-3081-2-ND 400 560.00 | APXA160ARA331MJCOG 
330 | JCO 5050 14 10.0 | 12.2 14.73 24.26 56.31 | 565-3251-2-ND¢ NEW!| 400 554.40 | APXA160ARA331MJCOS 
20 82 | J80 2500 40 10.0 | 7.7 | 565-3245-1-ND NEW! 11.44 18.80 43.63 | 565-3245-2-ND NEW! | 500 402.75 | APXA200ARA820MJ80G 
25 22 H70 1800 50 8.0 6.7 | 565-3250-1-ND NEW! 7.59 12.50 29.01 | 565-3250-2-ND NEW! | 1,000 474.81 | APXA250ARA220MH70G 


Tt 100% tin plated 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1658 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NPCAP™ PXC Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 105°C 


Features: F; 
* Solid functional polymer aluminum ¢ Super-low ESR (20 ~ 30% Lower than PXA Size Code | OD L A B c w P 
Series) * High temperature resistance * 105°C maximum temperature E60 5015.7 |5.3153 15.9 |05~0.8 |1.4 


Specifications: 
° Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% F60 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5~0.8 /1.9 
¢ Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz * Leakage Current: | = 0.2CV H70 80/67 /83/83190107-1.1 13.1 
maximum after 2 minutes @ 20°C 


Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size / Current (mA RMS) ESR mQ @20°C mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 100kHz 300kHz 9D ib Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 180 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3130-1-ND 4.80 7.91 18.36 565-3130-2-ND 1,000 305.00 APXC2R5ARA181ME60G 
° 470 H70 3420 17 16 8.0 6.7 565-3132-1-ND 8.44 13.90 32.26 565-3132-2-ND 1,000 528.00 APXC2R5ARA471MH70G 
150 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3133-1-ND 4.80 7.91 18.36 565-3133-2-ND 1,000 305.00 APXC4ROARA151ME60G 
4 220 F60 2640 21 19 6.3 5.7 565-3134-1-ND 6.14 10.12 23.48 565-3134-2-ND 1,000 390.00 APXC4ROARA221MF60G 
330 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3135-1-ND 8.44 13.90 32.26 565-3135-2-ND 1,000 528.00 APXC4ROARA331MH70G 
100 E60 1780 35 26 5.0 5.7 565-3136-1-ND 4.82 7.95 18.44 565-3136-2-ND 1,000 306.00 APXC6R3ARA101ME60G 
6.3 180 F60 2580 22 19 6.3 5.7 565-3137-1-ND 6.14 10.12 23.48 565-3137-2-ND 1,000 390.00 APXC6R3ARA181MF60G 
220 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3138-1-ND 8.42 13.86 32.18 565-3138-2-ND 1,000 527.00 APXC6R3ARA221MH70G 
56 E60 1660 40 31 5.0 5.7 565-3125-1-ND 4.82 7.95 18.44 565-3125-2-ND 1,000 306.00 APXC100ARAS60ME60G 
10 82 F60 2440 23 21 6.3 5.7 565-3126-1-ND 6.14 10.12 23.48 565-3126-2-ND 1,000 390.00 APXC100ARA820MF60G 
150 H70 3160 20 19 8.0 6.7 565-3124-1-ND 8.67 14.28 33.15 565-3124-2-ND 1,000 543.00 APXC100ARA151MH70G 
27 E60 1570 45 35 5.0 5.7 565-3127-1-ND 4.82 7.95) 18.44 565-3127-2-ND 1,000 306.00 APXC160ARA270ME60G 
16 39 F60 2300 25 23 6.3 5.7 565-3128-1-ND 6.29 10.36 24.05 565-3128-2-ND 1,000 400.00 APXC160ARA390MF60G 
82 H70 2830 25 23 8.0 6.7 565-3129-1-ND 8.95 14.74 34.21 565-3129-2-ND 1,000 560.00 APXC160ARA820MH70G 


NPCAP™ PXH Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 125°C 


Features: 


A . . A 5 Size Code| OD L A;Bic WwW P 
* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR * High temperature resistance 
+ 125°C maximum temperature F60 63 |57|66/66 |7.2|05~08 | 1.9 
Specifications: H70 8.0 | 6.7 | 8.3 |8.3 | 9.0 | 0.7~1.1 | 3.1 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% a 
* Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz 60 TOO V7. |10.3 [10:3 4-0) O.fead 1 6 
Rated Leakage Rated Ripple Current (mA RMS) Maximum ESR | Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current pA max 100kHz ~ 300kHz m0 @20°C mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code | after 2 Minutes -55°C ~ 105°C 105°C ~ 125°C =| 100kHz- 300kHz | OD L Part No. 5 10 25 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
100 | F60 126 2400 720 40 6.3 | 5.7 | 565-3155-1-ND 5.91 9.73 22.59] 565-3155-2-ND 1,000 375.00 | APXH6R3ARA101MF60G 
és 150 | H70 189 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3156-1-ND 850 14.00 32.50} 565-3156-2-ND 1,000 532.00 | APXH6R3ARA151MH70G 
, 220 | H70 277 3020 960 30 8.0 | 67 | 565-3157-1-ND 8.90 14.67 34.04] 565-3157-2-ND 1,000 557.00 | APXH6R3ARA221MH70G 
470 | J80 592 3700 1100 25 10.0) 7.7 | 565-3158-1-ND 13.26 21.84 50.70} 565-3158-2-ND 500 499.00 | APXH6R3ARA471MJ80G 
56 F60 112 2250 680 45 6.3 | 5.7 | 565-3143-1-ND 5.95 9.80 22.75) 565-3143-2-ND 1,000 378.00 | APXH100ARAS60MF60G 
do 120 | H70 240 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3139-1-ND 8.88 14.63 33.96 | 565-3139-2-ND 1,000 556.00 | APXH100ARA121MH70G 
150 | H70 300 2800 880 35 8.0 | 67 | 565-3140-1-ND 888 14.63 33.96 | 565-3140-2-ND 1,000 556.00 | APXH100ARA151MH70G 
330 | J80 660 3700 1010 30 10.0) 7.7 | 565-3141-1-ND 13.22 21.77 50.54 | 565-3141-2-ND 500 497.50 | APXH100ARA331MJ80G 
39 F60 125 2050 650 50 6.3 | 5.7 | 565-3142-1-ND 5.93 9.77 22.67) 565-3142-2-ND 1,000 377.00 | APXH160ARA390MF60G 
i 82 H70 262 2700 830 40 8.0 | 67 | 565-3146-1-ND 882 14.53 33.72] 565-3146-2-ND 1,000 552.00 | APXH160ARA820MH70G 
150 | J80 480 3020 930 35 10.0) 7.7 | 565-3144-1-ND 13.20 21.74 50.46 | 565-3144-2-ND 500 497.00 | APXH160ARA151MJ80G 
180 | J80 576 3020 930 35 10.0) 7.7 | 565-3145-1-ND 13.20 21.74 50.46 | 565-3145-2-ND 500 497.00 | APXH160ARA181MJ80G 
22 F60 88 1650 590 60 6.3 | 5.7 | 565-3149-1-ND 6.12 10.08 23.40} 565-3149-2-ND 1,000 389.00 | APXH200ARA220MF60G 
20 47 H70 188 2000 780 45 8.0 | 67 | 565-3150-1-ND 835 13.76 31.93] 565-3150-2-ND 1,000 523.00 | APXH200ARA470MH70G 
82 J80 328 2400 820 45 10.0) 7.7 | 565-3151-1-ND 13.49 22.23 51.59 | 565-3151-2-ND 500 508.00 | APXH200ARA820MJ80G 
™ 1 H . A anni ® 
NPCAP™ PXE Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi@Reel 
Super - Low ESR 105°C 
Fees: SizeCode | oD | L | A | B | C w P 
¢ Solid Functional Polymer Aluminum ¢ Super - Low ESR » High temperature E61 5 5.8 5.3 6.3 D9) 0.5 ~ 0.8 1.4 
resistance * 105°C Maximum Temperature F61 6.3 | 58 | 66 | 66 | 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
Fs8o 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
Specifications: H70 8 6.7 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.41 3.4 
H80 8 hl 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C HAO 8 10.01 83 8.3 9.0 07-14 34 
¢ Capacitance Tolerance: +20% HCO 8 12.0! 83 8.3 9.0 0.7~1.41 3.4 
* Dissipation Factor: 0.12 maximum at 20°C, 120Hz J80 10 7.7 | 10.3 | 10.3 | 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 
* Leakage Current: 0.2CV maximum at 20°C after 2 minutes Jco 10_| 12.2 | 10.3] 10.3 | 11.0} 0O7~1.1 45 
Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
W.V. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel _| United Chemi-Con 
VDC (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz OD & Part No. 5 10 25) Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
180 E61 2670 21 5 5.8 565-3166-1-ND 81 67 .62 | 565-3166-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE2R5ARA181ME61G 
390 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3167-1-ND 31 26 .24 | 565-3167-2-ND 1,000 | 100.80 | APXE2R5ARA391MF61G 
2.5 470 F80 3600 13 6.3 7.7 565-3168-1-ND 1.13 93 .86 | 565-3168-2-ND 900 380.16 | APXE2R5ARA471MF80G 
560 F80 3600 13 6.3 7.7 565-3169-1-ND 1.12 93 .86 | 565-3169-2-ND 900 378.72 | APXE2R5ARA561MF80G 
680 H70 4100 13 8 6.7 565-3170-1-ND 93 wt .72 | 565-3170-2-ND 1,000 | 306.60 | APXE2R5ARA681MH70G 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1659 


EES NPCAP™ PXE Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 


@Reel° 


Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
W.V. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
VDC (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz OD i Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
820 HCO 5400 9 8 12 565-3171-1-ND 2.40 1.98 1.83 | 565-3171-2-ND 400 450.43 | APXE2R5ARA821MHCOG 
1000 H80 4260 12 8 7.7 565-3172-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 565-3172-2-ND 900 626.67 | APXE2R5ARA102MH80G 
2.5 1200 J80 4450 13 10 7.7 565-3173-1-ND 2.14 1.77 1.64 500 377.60 | APXE2R5ARA122MJ80G 
1500 HCO 5400 9 8 12 565-3174-1-ND 2.59 2.13 1.98 400 486.93 | APXE2R5ARA152MHCOG 
2700 JCO 5600 9 10 12.2 565-3175-1-ND 2.94 2.42 2.25 | 565-3175-2-ND 400 552.80 | APXE2R5ARA272MJCOG 
100 E61 2610 22 5 5.8 565-3176-1-ND 81 67 .62 | 565-3176-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE4ROARA101ME61G 
150 E61 2610 22 5 5.8 565-3177-1-ND 81 67 .62 | 565-3177-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE4ROARA151ME61G 
270 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3178-1-ND 1.01 83 .78 | 565-3178-2-ND 1,000 | 319.95 | APXE4ROARA271MF61G 
330 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3179-1-ND 1.01 83 .78 | 565-3179-2-ND 1,000 | 319.95 | APXE4ROARA331MF61G 
390 F80 3470 14 6.3 7.7 565-3180-1-ND 1.12 93 .86 | 565-3180-2-ND 900 378.72 | APXE4ROARA391MF80G 
4.0 470 H70 3950 14 8 6.7 565-3181-1-ND 1.40 1.15 1.07 | 565-3181-2-ND 1,000 | 436.24 | APXE4ROARA471MH70G 
560 H70 3950 14 8 6.7 565-3182-1-ND 1.40 1.15 1.07 | 565-3182-2-ND 1,000 | 436.24 | APXE4ROARA561MH70G 
680 H80 3950 13 8 Lf 565-3183-1-ND 58 48 44 900 206.55 | APXE4ROARA681MH80G 
1000 J80 4300 14 10 7.7 565-3184-1-ND 2.14 1.77 1.64 | 565-3184-2-ND 500 377.25 | APXE4ROARA102MJ80G 
1200 HCO 5400 9 8 12 565-3185-1-ND 2.59 2.13 1.98 | 565-3185-2-ND 400 486.40 | APXE4ROARA122MHCOG 
1800 JCO 5600 9 10 12.2 565-3186-1-ND 3.15 2.59 2.41 565-3186-2-ND 400 592.00 | APXE4ROARA182MJCOG 
100 E61 2500 24 5 5.8 565-3187-1-ND 81 67 .62 | 565-3187-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE6R3ARA101ME61G 
120 E61 2500 24 5 5.8 565-3188-1-ND 81 67 62 | 565-3188-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE6R3ARA121ME61G 
220 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3189-1-ND 1.01 83 .78 | 565-3189-2-ND 1,000 | 319.95 | APXE6R3ARA221MF61G 
330 F80 3470 14 6.3 7.7 565-3190-1-ND 1.12 93 .86 | 565-3190-2-ND 900 378.72 | APXE6R3ARA331MF80G 
63 330 H70 3950 14 8 6.7 565-3191-1-ND 1.39 1.15 1.06 | 565-3191-2-ND 1,000 | 433.58 | APXE6R3ARA331MH70G 
390 H70 3950 14 8 6.7 565-3192-1-ND 1.40 1.15 1.07 | 565-3192-2-ND 1,000 | 436.24 | APXE6R3ARA391MH70G 
470 H80 3950 13 8 7.7 565-3193-1-ND 1.86 1.53 1.42 | 565-3193-2-ND 900 627.84 | APXE6R3ARA471MH80G 
820 HCO 5150 10 8 12 565-3194-1-ND 2.54 2.09 1.94 | 565-3194-2-ND 400 476.80 | APXE6R3ARA821MHCOG 
820 J80 4300 14 10 tf 565-3195-1-ND 2.15 1.77 1.65 | 565-3195-2-ND 500 378.75 | APXE6R3ARA821MJ80G 
1500 JCO 5500 10 10 12.2 565-3196-1-ND 3.29 2.71 2.52 | 565-3196-2-ND 400 463.80 | APXE6R3ARA152MJCOG 
47 E61 2310 28 5 5.8 565-3197-1-ND 81 67 .62 | 565-3197-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE100ARA470ME61G 
56 E61 2310 28 5 5.8 565-3198-1-ND 81 67 .62 | 565-3198-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE100ARAS560ME61G 
68 E61 2310 28 5 5.8 565-3199-1-ND 81 67 .62 | 565-3199-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE100ARA680ME61G 
120 F61 2530 25 6.3 5.8 565-3200-1-ND 1.01 83 .78 1,000 | 319.95 | APXE100ARA121MF61G 
10 150 F80 2880 21 6.3 7.7 565-3201-1-ND 1.13 93 86 900 380.16 | APXE100ARA151MF80G 
220 H70 3220 21 8 6.7 565-3202-1-ND 1.43 1.18 1.09 1,000 | 445.55 | APXE100ARA221MH70G 
270 H70 3220 21 8 6.7 565-3203-1-ND 1.44 1.19 1.11 1,000 | 450.87 | APXE100ARA271MH70G 
330 H80 3390 19 8 7.7 565-3204-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 565-3204-2-ND 900 626.40 | APXE100ARA331MH80G 
470 J80 3800 19 10 7.7 565-3205-1-ND 2.16 1.78 1.65 | 565-3205-2-ND 500 380.25 | APXE100ARA471MJ80G 
33 E61 2070 35 5 5.8 565-3206-1-ND 81 67 .62 | 565-3206-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE160ARA330ME61G 
39 E61 2070 35 5 5.8 565-3207-1-ND 81 67 .62 | 565-3207-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE160ARA390ME61G 
68 F61 2390 28 6.3 5.8 565-3208-1-ND 1.02 84 .78 | 565-3208-2-ND 1,000 321.30 | APXE160ARA680MF61G 
82 F80 2700 24 6.3 7.7 565-3209-1-ND 1.13 93 86 900 380.16 | APXE160ARA820MF80G 
100 F80 2700 24 6.3 7.7 565-3210-1-ND 1.13 94 87 900 383.04 | APXE160ARA101MF80G 
16 100 H70 3010 24 8 6.7 565-3211-1-ND 1.45 1.20 1.11 1,000 | 453.53 | APXE160ARA101MH70G 
120 H70 3010 24 8 6.7 565-3212-1-ND 1.46 1.20 1.12 | 565-3212-2-ND 1,000 | 454.86 | APXE160ARA121MH70G 
150 H80 3150 22 8 7.7 565-3213-1-ND 1.83 1.51 1.40 | 565-3213-2-ND 900 617.76 | APXE160ARA151MH80G 
180 HAO 3890 18 8 10 565-3214-1-ND 2.21 1.82 1.69 | 565-3214-2-ND 500 442.00 | APXE160ARA181MHAOG 
220 HAO 3890 18 8 10 565-3215-1-ND 2.15 1.77 1.65 | 565-3215-2-ND 500 378.75 | APXE160ARA221MHAOG 
220 J80 3450 22 10 7.7 565-3216-1-ND 1.72 1.42 1.32 | 565-3216-2-ND 500 343.40 | APXE160ARA221MJ80G 
NPCAP™ PXF Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi 


Super - Low ESR 105°C 


Features: A 
* Solid Functional Polymer Aluminum * Super - Low ESR * High Temperature | Size Code | OD L A B c w P 
Resistance * 105°C Maximum Temperature 
or F61 63 |58)66|66/] 7.2] 05-08 | 19 
Specifications: 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% 
¢ Dissipation Factor: 0.12 Maximum at 20°C, 120Hz »* Leakage Current: 0.3CV H80 8.0 7.7 | 83 | 83) 9.0 | 0.7~1.1 3.1 
Maximum at 20°C after 2 minutes 
Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
W.V. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
vpc (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz @D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
25 390 Fe 3900 10 6.3 5.8 565-3160-1-ND 1.19 98 91 565-3160-2-ND 1,000 | 369.67 | APXF2R5ARA391MF61G 
: 1000 H80 4500 9 8.0 7.7 565-3161-1-ND 1.78 1.47 1.37 | 565-3161-2-ND 900 603.36 | APXF2R5ARA102MH80G 
4.0 330 Fe 3900 10 6.3 5.8 565-3162-1-ND 1.65 1.36 1.27 | 565-3162-2-ND 1,000 | 543.20 | APXF4ROARA331MF61G 
220 Fé 3900 10 6.3 5.8 565-3163-1-ND .37 31 .28 | 565-3163-2-ND 1,000 | 120.40 | APXF6R3ARA221MF61G 
6.3 470 H80 4500 9 8.0 7.7 565-3164-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 565-3164-2-ND 900 599.04 | APXF6R3ARA471MH80G 
560 H80 4500 9 8.0 7.7 565-3165-1-ND 55 46 42 | 565-3165-2-ND 900 208.98 | APXF6R3ARA561MH80G 


Proadlizer® Conductive 


Polymer Decoupling Device 


Features: 


* Super - Low ESR and Impedance » High Heat Resistance »* Excellent Noise Absorption Performance at GHz Frequencies 
Specifications: 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Leakage Current: 300UA ¢ Dissipation Factor: 0.1 max. at 20°C 120Hz 


Dimensions in mm 


BOTTOM VIEW 


Capaci- ESR (mQ) Rated Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | tance 20°C @ 20°C @ -55 ~ 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
Dc 120Hz 100kHz 100 ~ 300kHz (mA RMS) Part No. 5) 10 25 Part No. 1,000 Part No. 
2.5 1200 2 5000 565-3235-1-ND 14.84 12.22 11.35 565-3235-2-ND 4537.00 AWR-2R5SRB122MF25S. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1660 


(T091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-in) 


Sleeve (PET) 


P| 


@D 


Negative Mark 


General Purpose 85°C 


Features: 
* General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 

W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 

(vDC)| (uF) | (mm) _| Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm)_| Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 

6.3 |100000| 35x45 | 0.60] 8.31 | 565-2588-ND 5.92 44.79 338.00 | ESMH6R3VSN104MA45T 10000) 30x30 | 0.25] 3.46 | 565-2653-ND 9.10 68.90 520.00 | ESMH350VSN103MR30T 
12000] 22x25 | 0.50 2.39 565-2589-ND 2.59 19.61 148.00 | ESMH100VSN123MP25T 12000 | 25.4x45 | 0.25 3.98 565-2654-ND 9.14 69.17 522.00 | ESMH350VSN123MQ45T 
15000) 22x30 | 0.50] 2.76 | 565-2590-ND 267 20.22 152.60 | ESMH100VSN153MP30T 12000) 30x35 | 0.25 4.01 565-2655-ND 2.85 21.60 163.00 | ESMH350VSN123MR35T 
15000) 25.4x25 | 0.50] 2.77 565-2591-ND 2.94 22.29 168.20 | ESMH100VSN153MQ25T 15000) 25.4x50 | 0.25 4.54 565-2656-ND 3.13 23.66 178.60 | ESMH350VSN153MQ50T 
18000} 22x35 | 0.50 3.12 565-2592-ND 2.82 21.39 161.40 | ESMH100VSN183MP35T 15000} 30x40 | 0.25 4.52 565-2657-ND 10.01 75.79 572.00 | ESMH350VSN153MR40T 
22000| 22x40 | 0.50| 3.55 | 565-2593-ND 3.11 23.56 177.80 | ESMH100VSN223MP40T 38 Tr5000] 35x35 | 0.25 | 5.01 | 565-2658-ND 3.13 23.66 178.60 | ESMH3SOVSNTS3MA3ST 
22000 | 25.4x30 | 0.50] 3.48 | 565-2594-ND 3.17 24.04 181.40 | ESMH100VSN223Ma30T 18000) 30x45 / 0.25) 4.71 | 565-2659-ND 3.89 29.42 222.00 | ESMH350VSN183MR45T 
27000| 22x45 | 0.50| 4.04 | 565-2595-ND 3.23 24.49 184.80 | ESMH100VSN273MP45T 18000) 35x40 | 0.25 | 5.64 =| SOS2660:ND) 3.46 26.21 197.80 | ESMH3S0VSN183MA40T 
27000 | 25.4x35 | 0.50 | 3.98 | 565-2596-ND 3.33 25.18 190.00 | ESMH100VSN273MQ35T 22000 | 30x50 | 0.25 | 5.33 | SBS-2601-ND 5.92 44.79 338.00 | ESMH350VSN223MRSOT 

10 |33000) 22x50 | 0.50] 4.58 | 565-2597-ND 3.50 26.50 200.00 | ESMH100VSN333MP5OT 22000| 35x45 | 0.25 | 6.04 = SBE-2652ND) 4.62 34.98 264.00 | ESMH350VSN223MA4ST 
33000 | 25.4x45 | 0.50 | 4.54 | 565-2598-ND 3.61 27.30 206.00 | ESMH100VSN333MQ40T 27000 | 35x45 | 0.25 | 6.80 | Sbar2663:ND 5.64 42.67 322.00 | ESMH350VSN273MAG0T 
39000) 25.4x45 | 0.50} 5.08 | 565-2599-ND 3.85 29.15 220.00 | ESMH100VSN393MQ45T 2200 | 22x25 |) 0.20) 1.91 /RSCSS2GGHND) §—©9.44 26.05 196.60 | ESMHSOOVSN222MP25T 


3300 | 22x30 | 0.20 2.37 565-2665-ND 3.50 26.50 200.00 | ESMHS00VSN332MP30T 
3900 | 22x35 | 0.20 2.65 565-2666-ND 3.54 26.77 202.00 | ESMHS00VSN392MP35T 
3900 | 25.4x30 | 0.20 2.68 565-2667-ND 3.54 26.77 202.00 | ESMHS00VSN392MQ30T 
4700 | 22x40 | 0.20 2.99 565-2668-ND 3.61 27.30 206.00 | ESMHS00VSN472MP40T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 3.03 565-2669-ND 3.68 27.83 210.00 | ESMHS00VSN472MQ35T 
5600 | 22x45 | 0.20 3.36 565-2670-ND 3.71 28.09 212.00 | ESMHS00VSNS62MP45T 
5600 | 25.4x35 | 0.20 3.31 565-2671-ND 3.71 28.09 = 212.00 | ESMHS00VSN562MQ35T 
6800 | 22x50 | 0.20 3.81 565-2672-ND 3.75 28.36 214.00 | ESMHSOOVSN682MP50T 
50 | 6800 | 25.4x40 | 0.20 3.81 565-2673-ND 3.78 28.62 216.00 | ESMHSO00VSN682MQ40T 
6800 | 30x35 | 0.20 3.85 565-2674-ND 3.82 28.89 218.00 | ESMHSO00VSN682MR35T 
8200 | 25.4x50 | 0.20 4.37 565-2675-ND 3.82 28.89 218.00 | ESMHSO0VSN822MQ50T 
8200 | 30x40 | 0.20 4.36 565-2676-ND 3.82 28.89 218.00 | ESMHSO00VSN822MR40T 
10000} 30x45 | 0.20 4.97 565-2677-ND 3.19 24.14 182.20 | ESMHS00VSN103MR45T 
10000} 35x35 | 0.20 4.92 565-2678-ND 3.16 23.96 —_ 180.80 | ESMHSO0VSN103MA35T 
12000} 30x50 | 0.20 5.60 565-2679-ND 3.24 24.54 185.20 | ESMHSO0VSN123MR50T 
12000} 35x40 | 0.20 5.58 565-2680-ND 3.23 24.43 184.40 | ESMHS00VSN123MA40T 
15000} 35x45 | 0.20 6.44 565-2681-ND 6.34 47.97 362.00 | ESMHS00VSN153MA45T 
18000} 35x50 | 0.20 6.71 565-2682-ND 3.36 25.41 191.80 | ESMHSOOVSN183MASOT 
1800 | 22x25 | 0.15 1.82 565-2683-ND 5.15 38.96 294.00 | ESMH630VSN182MP25T 
2200 | 22x30 | 0.15 2.31 565-2684-ND 5.18 39.22 296.00 | ESMH630VSN222MP30T 


39000} 30x35 | 0.50 5.05 565-2600-ND 4.48 33.92 256.00 | ESMH100VSN393MR35T 
47000 | 25.4x50 | 0.50 5.73 565-2601-ND 4.24 32.07 242.00 | ESMH100VSN473MQ50T 
47000} 30x40 | 0.50 5.72 565-2602-ND 4.83 36.57 276.00 | ESMH100VSN473MR40T 
56000} 30x45 | 0.50 6.44 565-2603-ND 5.32 40.28 304.00 | ESMH100VSN563MR45T 
68000} 35x40 | 0.50 7.27 565-2604-ND 6.16 46.64 352.00 | ESMH100VSN683MA40T 
82000} 35x50 | 0.50 8.49 565-2605-ND 6.93 52.47 396.00 | ESMH100VSN823MA50T 
8200 | 22x25 | 0.40 2.51 565-2606-ND 5.22 39.49 298.00 | ESMH160VSN822MP25T 
10000} 22x25 | 0.40 2.77 565-2607-ND 5.78 43.73 330.00 | ESMH160VSN103MP25T 
12000} 22x30 | 0.40 2.86 565-2608-ND 8.82 66.78 504.00 | ESMH160VSN123MP30T 
15000} 22x35 | 0.40 3.29 565-2609-ND 8.86 67.05 506.00 | ESMH160VSN153MP35T 
15000 | 24.5x30 | 0.40 3.46 565-2610-ND 10.33 78.18 590.00 | ESMH160VSN153MQ30T 
18000} 22x40 | 0.40 3.72 565-2611-ND 3.30 24.96 188.40 | ESMH160VSN183MP40T 
18000} 25.4x35 | 0.40 3.98 565-2612-ND 3.30 24.96 188.40 | ESMH160VSN183MQ35T 
22000} 22x50 | 0.40 4.37 565-2613-ND 3.54 26.77 202.00 | ESMH160VSN223MP50T 
22000 | 25.4x40 | 0.40 4.26 565-2614-ND 3.78 28.62 216.00 | ESMH160VSN223MQ40T 
16 | 27000) 25.4x45 | 0.40 4.72 565-2615-ND 4.03 30.48 — 230.00 | ESMH160VSN273MQ45T 
27000) 30x35 | 0.40 4.82 565-2616-ND 4.76 36.04 272.00 | ESMH160VSN273MR35T 
33000 | 25.4x50 | 0.40 5.33 565-2617-ND 4.20 31.80 240.00 | ESMH160VSN333MQ50T 
33000} 30x40 | 0.40 5.36 565-2618-ND 4.24 32.07 242.00 | ESMH160VSN333MR40T 
39000} 30x45 | 0.40 6.01 565-2619-ND 4.27 32.33 244.00 | ESMH160VSN393MR45T 2700 | 22x35 | 0.15 2.40 565-2686-ND 5.29 40.02 302.00 | ESMH630VSN272MP35T 
ATO0D, ASS 080 [1040 oe BORZOCEND 445 88.66 254.00 | ESMHG0VSN472MR50T 2700 | 25.4x25 | 0.15 2.40 565-2685-ND 5.36 40.55 306.00 | ESMH630VSN272MQ25T 
47000} 35x40 | 0.40 6.76 565-2621-ND 4.31 32.60 246.00 | ESMH160VSN473MA40T 3300 | 22x35 | 0.15 2.62 565-2688-ND 5.39 40.81 308.00 | ESMH630VSN332MP35T 
56000} 35x45 | 0.40 7.62 565-2622-ND 5.85 44.26 334.00 | ESMH160VSN563MA45T 
68000} 35x50 | 0.40 8.63 565-2623-ND 4.94 37.37 282.00 | ESMH160VSN683MAS0T 
100000} 35x80 | 0.30 11.39 565-2624-ND 7.84 59.36 448.00 | ESMH160VSN104MA80T 


3300 | 25.4x30 | 0.15 | 2.64 | 565-2687-ND 5.39 40.81 308.00 | ESMHe30VSN332Ma30T 
3900 | 22x40 | 015] 293 | 565-2680-ND 5.50 41.61 314.00 | ESMH630VSN392MP40T 
3900 | 25.4x35 | 0.15 | 2.97 | 565-2690-ND 5.53 41.87 316.00 | ESMH630VSN392Ma35T 
5600 | 22x25 | 0.30) 2.21 | 565-2625-ND 5.18 39.22 296.00 | ESMH250VSNS62MP25T | | ¢3 | 4700 | 20x50 | 0.15 | 3.39 | 565-2691-ND 5.60 42.40 320.00 | ESMH630VSN472MPS5OT 
6800 | 22x80 |) 0.30) 2.40  /RSEEs2626-ND) 4.31 92.60 246.00 | ESMH250VSNE82MP30T 4700 | 25.4x40 | 0.15 | 3.36 | 565-2692-ND 5.64 42.67 _ 322.00 | ESMH630VSN472MQ40T 
6800 | 25.4x25 | 0.30) 2.56 | 565-2627-ND) 4.38 38.13 250.00 | ESMH250VSNE82MQ25T 5600 | 25.4x45 | 0.15] 3.77 | 565-2603-ND 5.78 43.73 330.00 | ESMH630VSNS562Ma45T 
8200 | 22x85 | 0.80) 2.72 Ceara) 466° 25.25 266.00 | ESMH250VSN22MPasT 5600 | 30x35 |0.15| 3.75 | 565-2694-ND 5.78 43.73 380.00 | ESMH630VSNS62MR35T 


10000 | 22x40 {0.80 | 3.00 (BGREREENED 3.64 27.56 208.00 | ESMH2SOVSN1OSMPAOT 6800 | 25.450 | 0.15| 4.27 | 565-2695-ND 5.81 43.99 332.00 | ESMH630VSN682MasoT 
10000 | 25.4x30 | 0.30 3.12 565-2630-ND 4.10 31.01 234.00 | ESMH250VSN103MQ30T 6800 | 30x40 | 0.15 4.27 565-2696-ND 5.85 44.26 334.00 | ESMH630VSN682MR40T 
12000} 22x45 | 0.30 3.48 565-2631-ND 4.52 34.19 258.00 | ESMH250VSN123MP45T 8200 | 30x45 | 0.15 4.83 565-2697-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH630VSN822MR45T 
12000) 25.4x35 | 0.30 3.43 565-2632-ND 14.70 111.30 840.00 | ESMH250VSN123MQ35T 40000! 30x50 | 0.15 5.49 565-2698-ND 497 3763 284.00 | ESMH630VSN103MR50T 
25 |15000) 22x50 | 0.30 4.00 565-2633-ND 22.09 167.22 1262.00 | ESMH250VSN153MP50T 40000) 35x40 | 0.15 5.47 565-2699-ND 494 3737 282.00 | ESMH630VSN103Ma4oT 
15000 | 25.4x40 | 0.30 3.95 565-2634-ND 24.82 187.89 1418.00 | ESMH250VSN153MQ40T 42000! 35x45 | 0.15 6.19 565-2700-ND 5.01 37.90 286.00 | ESMH630VSN123MA45T 
18000) 25.4x45 | 0.30 4.45 565-2635-ND 9.42 71.29 538.00 | ESMH250VSN183MQ45T 320 | 22x25 | 0.15 1.86 565-2701-ND 7.60 5751 434.00 | ESMH101VSN821MP25T 
18000) 30x35 | 0.30 4.46 565-2636-ND 3.06 23.16 174.80 | ESMH250VSN183MR35T 4200 | 20x30 | 0.15 2.09 565-2702-ND 7.28 5512 416.00 | ESMH101VSN122MP30T 
22000 | 25.4x50 | 0.30 5.02 565-2637-ND 3.49 26.45 199.60 | ESMH250VSN223MQ50T 1500 | 22x35 | 0.15 oA 565-2703-ND 7.28 55.12 416.00 | ESMH101VSN152MP35T 
22000) 30x45 | 0.30) 5.21 565-2638-ND 3.35 25.39 191.60 | ESMH250VSN223MR45T 1500 | 25.4x30 | 0.15] 243 | 565-2704-ND 6.83 51.68 390.00 | ESMH101VSN152Ma30T 
27000} 30x50 | 0.30 5.94 565-2639-ND 3.46 26.18 197.60 | ESMH250VSN273MR50T 4800 | 22x40 | 0.15 O71 565-2705-ND 6.83 51.68 390.00 | ESMH101VSN182MP4oT 
27000) 35x40 | 0.30 5.92 565-2640-ND 3.35 25.39 191.60 | ESMH250VSN273MA40T 1800 | 25.4x35 | 0.15 2.75 565-2706-ND 7.70 58.30 440.00 | ESMH101VSN182Ma35T 
33000} 35x45 | 0.30 6.75 565-2641-ND 3.82 28.89 218.00 | ESMH250VSN333MA45T 2200 | 22x45 | 0.15 3.08 565-2707-ND 2.69 20.35 153.60 | ESMH101VSN222MP45T 
39000 | 35x50 | 0.30 7.56 565-2642-ND 4.10 31.01 234.00 | ESMH250VSN393MASOT 2200 | 25.4x40 | 0.15 3.13 565-2708-ND 3.82 28.89 218.00 | ESMH101VSN222MQ40T 
3900 | 22x25 | 0.25 2.22 565-2643-ND 7.53 56.98 430.00 | ESMH350VSN392MP25T too | 2700 | 22x50 | 0.15 3.53 565-2709-ND 2.70 20.46 154.40 | ESMH101VSN272MP50T 
4700 | 22x30 | 0.25 241 565-2644-ND 9.28 70.23 530.00 | ESMH350VSN472MP30T 2700 | 25.4x45 | 0.15 3.57 565-2710-ND 3.68 27.83 210.00 | ESMH101VSN272MQ45T 
4700 | 25.4x25 | 0.25 2.42 565-2645-ND 10.85 82.15 620.00 | ESMH350VSN472MQ25T 2700 | 30x35 | 0.15 3.55 565-2711-ND 4.10 31.01 234.00 | ESMH101VSN272MR35T 
5600 | 22x35 | 0.25 2.75 565-2646-ND 3.17 24.01 181.20 | ESMH350VSN562MP35T 3300 | 25.4x50 | 0.15 4.06 565-2712-ND 3.39 25.68 193.80 | ESMH101VSN332MQ50T 
45 | 6800_| 22x40 | 0.25 2.80 565-2647-ND 13.09 99.11 748.00 | ESMH350VSN682MP40T 3300 | 30x40 | 0.15 4.05 565-2713-ND 4.55 34.45 260.00 | ESMH101VSN332MR40T 
6800 | 25.4x30 | 0.25 2.74 565-2648-ND 5.15 38.96 294.00 | ESMH350VSN682Ma30T 3900 | 30x45 | 0.15 4.54 565-2714-ND 4.90 37.10 280.00 | ESMH101VSN392MR45T 
8200 | 22x45 | 0.25 3.47 565-2649-ND 5.15 38.96 294.00 | ESMH350VSN822MP45T 4700 | 30x50 | 0.15 5.13 565-2715-ND 6.55 49.56 374.00 | ESMH101VSN472MR50T 
8200 | 25.4x35 | 0.25 3.10 565-2650-ND 6.27 47.44 — 358.00 | ESMH350VSN822M035T 4700 | 35x40 | 0.15 511 565-2716-ND 6.02 45.58 344.00 | ESMH101VSN472MA40T 
10000) 22x50 | 0.25 3.57 565-2651-ND 6.97 52.74 398.00 | ESMH350VSN103MP50T 5600 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2717-ND 257 19.42 146.60 | ESMH101VSN562MA45T 
10000 | 25.4x40 | 0.25 3.53 565-2652-ND 8.12 61.48 464.00 | ESMH350VSN103MQ40T 6800 | 35x50 | 0.15 6.50 565-2718-ND 6.51 49.29 372.00 | ESMH101VSN682MA50T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1661 


Ee SMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Downsized General Purpose 85°C 


Features: * General Purpose 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage 


* High Voltage 


* High CV 


Current @ 20°C: 120Hz: 1< 3VCV (uA) after 5 minutes @ 20°C 


¢ High Ripple 


* 2,000 Hours @ 85°C 


Sleeve (PET) 


ry 


@D 


Vent *#—L—! 
*@D=35mm : 3. 


4.0* 
+0.5 


5+0.5mm 


Negative Mark 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (A RMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tan | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
560 | 22x25 [015 | 2.25 | 565-2719-ND 2.43 1840 138.87 | ESMO161VSN561MP25S 150 | 22x25 [0.15] 112 | 565-2760-ND 2.73 20.65 155.81 | ESMQ351VSN151MP25S 
680 | 22x30 | 0.15 | 250 | 565-2720-ND 2.64 19.97 150.71 | ESMQ161VSN681MP30S 270 | 25.4x30 | 0.15 | 1.66 | 565-2761-ND 3.47 26.24 198.00 | ESMQ351VSN271MQ30S 
820 | 22x35 | 0.15| 275 | 565-2721-ND 3.07 23.21 175.15 | ESMQ161VSN821MP35S 390 | 22x50 | 015] 2.06 | 565-2762-ND 5.37 40.68 307.00 | ESMQ351VSN391MP50S 
1000 | 22x40 | 0.15) 3.00 | 565-2722-ND 3.35 25.38 191.53 | ESMQ161VSN102MP40S 470 | 30x35 | 0.15| 240 | 565-2763-ND 5.22 39.54 298.45 | ESMQ351VSN471MR35S 
4eo |1000_| 25.4x30 | 0.15 | 3.00 __| 565-2723-ND 3.39 25.65 193.60 | ESMQ16iVSN102Ma30S | | 350 | 560 | 30x40 | 0.15 | 2.60 _| 565:2764-ND 6.53 49.46 _373.25 | ESMO351VSN561MR40S 
1500 | 30x30 | 0.15/ 373 | 505-2724-ND 457 34.63 261.36 | ESMQ161VSN152MR30S 680 | 35x35 | 0.15) 2.96 | 565-2765-ND 9.48 71.76 541.55 | ESMQ351VSN681MA35S 
1800 | 25.4x45 |) 0.15 4.20 565-2725-ND 4.85 36.73 277.20 | ESMQ161VSN182MQ45S 820 30x50 | 0.15 3.25 565-2766-ND 10.03 75.98 573.40 | ESMQ351VSN821MR50S 
1800 | 30x35 | 0.15 4.20 565-2726-ND 5.25 39.76 300.05 | ESMQ161VSN182MR35S 820 35x45 | 0.15 3.25 565-2767-ND 8.50 64.37 485.85 | ESMQ351VSN821MA45S 
2200 | 30x40 | 0.15 4.78 565-2727-ND 6.22 47.09 355.39 | ESMQ161VSN222MR40S 1000 | 35x50 | 0.15 3.54 565-2768-ND 9.63 72.93 550.42 | ESMQ351VSN102MA50S 
ser geese: (Ciel. chan. \MRMMERREMI gue: cron ~ 2urgs | counicivenceameane 150 | 22x30 | 0.15| 1.16 | 565-2769-ND 2.89 21.89 165.20 | ESMO401VSN151MP30S 
z : : : : 180 | 22x35 | 015] 1.44 | 565-2770-ND 3.06 23.14 174.61 | ESMQ401VSN181MP35S 
oH on on ies peta 534 hes bee ECM GORTVSAT Mba: 220 | 22x40 | 0.15| 149 | 565-2771-ND 3.47 26.27 198.26 | ESMQ401VSN221MP40S 
: 4 revels ; : ! 220 | 25.4x30 | 0.15 | 1.49 | 565-2772-ND 3.74 28.33 213.84 | ESMQ401VSN221MQ30S 
560 | 22x30 | 015 | 243 | 565-2732-ND 2.90 21.93 165.48 | ESMQ201VSN561MP30S 270 cn 015) 167 | 565-2773-ND 432 3274 24713 SNe rea et 
680 | 22x35 | 015 | 268 | 565-2733-ND 2.66 2017 152.21 | ESMQ201VSN681MP35S : ; a ‘ ; : 
270 | 25.4x35 | 0.15 | 1.67 | 565-2774-ND 4.31 32.64 246.34 | ESMQ401VSN271MQ35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 | 2.68 | 565-2734-ND 3.51 26.59 200.67 | ESMQ201VSN681MQ30S 330 | 20x50 |ois| 190 | 565-2775ND 545 4125 311.34 | ESMQ4OIVSN331MP50S 
820 | 22x40 [0.15 | 293 | 565-2735-ND 4.15 31.43 237.17 [ESMQ201VSN82IMP40S | | 4g) 399 | 254x401 015) 190 | 565-2776-ND 511 3866 291.80 | ESMa4o1VSN331Ma40S 
1000 | 22x45 | 0.15) 3.25 | 565-2736-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ201VSN102MP45S 390 | 25445 1015 | 213 | 565-2777-ND 571 4326 32646 | ESMa4o1VSN3oIMa45s 
200 | 1000 | 25.4x35 | 0.15 | 3.25 | 565-2737-ND 3.86 29.24 220.68 | ESMQ201VSN102MQ35S : : ' ara : : ; 
470 | 25.4x50 | 0.15 | 2.39 | 565-2778-ND 7.13 53.99 407.44 | ESMQ401VSN471MQ50S 
1000 | 30x30 | 0.15] 3.25 | 565-2738-ND 4.48 33.92 256.00 | ESMQ201VSN102MR30S 4701 Saxd0 10.48 12.30) 56529775:ND 7:01 53.07 40052 | ESMOdOTVSNA7IMRADS 
1200 | 25.4x40 | 0.15 | 3.50 | 565-2739-ND 4.57 34.61 261.20 | ESMQ201VSN122MQ40S . : . ls : : : 
+5001 35 4 560 | 30x45 | 0.15 | 269 | 565-2780-ND 849 64.25 484.87 | ESMQ401VSN561MR45S 
4x50 [0.15 [3.87 | 565-2740-ND 5.62 42.53 321.00 | ESMQ201VSN152M050S 
qgoo | 30x45 |015| 432 | S65-9741-ND 684 5179 390.85 | ESMQ201VSNigoMRasS 680 | 30x50 | 015] 2.96 | 565-2781-ND 10.18 77.06 581.58 | ESMQ401VSN681MR50S 
2900 | 30 ° : ‘ } ‘ 680 | 35x40 | 015] 2.96 | 565-2782-ND 10.92 8266 623.84 | ESMQ401VSN681MA40S 
60 | 0.5 | 4.02 eee 729 60.50 456-60 | ESMO2OTVSN222MR50S 820 | 35x45 | 0.15 | 3.25 | 565-2783-ND 12.65 95.75 722.61 | ESMQ401VSN821MA45S 
2200 | 35x40 | 0.15] 4.92 | 565-2743-ND 8.70 65.85 496.96 | ESMQ201VSN222MA40S ms : : lhe : : : 
2700 | 35x50 | 0.15| 5.45 | 565-2744-ND 9.20 69.69 _ 525.98 | ESMQ201VSN272MA50S 82 | 22x25 | 0.20] 0.83 | 565-2784-ND 245 1855 140.00 | ESMQ451VSN820MP25S 
100 | 22x25 | 0.20] 0.93 | 565-2785-ND 3.06 2314 174.61 | ESMQ451VSN101MP25S 
390 | 22x30 | 0.15 1.91 565-2745-ND 2.84 21.50 162.23 | ESMQ251VSN391MP30S 
470 | 22x35 | 0.15| 211 | 565-2746-ND 3.42 25.91 195.55 | ESMQ251VSN471MP35S 120 | 22x80 | 0.20) 1.04 = |RSS 2786:ND) 291 22.07 166.54 | ESMO451VSN121MP30S 
470 | 25.4x30 | 0.15 | 211 | 565-2747-ND 3.10 23.46 177.06 | ESMQ251VSN471MQ30S 150 | 25.4x25 | 0.20) 1.19 SSREATETAND) 3.66 27.69 209.00 | ESMO4S1VSN1S1MCZES 
560 | 22x40 | 015] 2.25 | 565-2748-ND 3.80 28.76 217.06 | ESMQ251VSN561MP40S 180_| 22x40 | 0.20 | 1.35 __| 565-2788-ND _3.82 _28.90_218.12 | ESMQ451VSN181MP40S 
560 | 25.4x30 | 0.15 2.25 565-2749-ND 3.73 28.26 213.27 | ESMQ251VSN561MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.20 1.35 565-2789-ND 4.38 33.17 250.34 | ESMQ451VSN181MQ30S 
680 | 22x45 [015 | 250 | 565-2750-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ251VSN681MP45S 220 | 22x45 |) 0.20) 1.55 | 565-2790-ND 4.44 33.59 253.47 | ESMQ451VSN221MP45S 
680 | 25.4x35 | 0.15 2.50 | 565-2751-ND 4.22 31.96 241.21 | ESMQ251VSN681MQ35S | | ysq | 270 | 22x50 | 0.20 1.78 565-2792-ND 5.65 42.78 322.89 | ESMQ451VSN271MP50S 
250 | 820 | 22x50 | 0.15 277 565-2752-ND 4.72 35.70 269.44 | ESMQ251VSN821MP50S 270 | 25.4x40 | 0.20 1.78 565-2793-ND 5.61 42.50 320.76 | ESMQ451VSN271MQ40S 
820 | 25.4x40 | 0.15 2.77 565-2753-ND 5.05 38.23 288.54 | ESMQ251VSN821MQ40S 330_| 25.4x50 | 0.20 2.01 565-2794-ND 7.49 56.71 __ 428.00 | ESMQ451VSN331MQ50S 
1000 | 25.4x45 | 0.15 3.32 565-2754-ND 5.38 40.73 307.36 | ESMQ251VSN102MQ45S 330 | 30x40 | 0.20 2.01 565-2795-ND 6.43 48.69 367.48 | ESMQ451VSN331MR40S 
000 | 30x35 | 0.15 | 3.32 | 505-2755-ND 5.88 44.53 336.05 | ESMQ251VSN102MR35S 390 | 30x40 | 0.20| 2.24 | 565-2796-ND 8.13 61.54 464.45 | ESMQ451VSN391MR40S 
1200 | 30x40 | 0.15] 3.53 | 565-2756-ND 6.69 50.65 382.26 | ESMQ251VSN122MR40S 470 | 30x45 | 0.20] 253 | 565-2797-ND 919 69.55 524.89 | ESMQ451VSN471MR45S 
1500 | 30x50 | 0.15) 4.04 | 565-2757-ND 8.09 61.22 462.00 | ESMQ251VSN152MR50S 470 | 35x40 | 0.20] 253 | 565-2798-ND 10.00 75.71 571.36 | ESMQ451VSN471MA40S 
1500 | 35x40 | 0.15) 4.04 | 565-2758-ND 872 65.99 498.05 | ESMQ251VSN152MA40S 560 | 30x50 | 0.20} 282 | 565-2799-ND 10.32 78.13 589.65 | ESMQ451VSN561MR50S 
1800 | 35x45 | 0.15 | 4.55 | 565-2759-ND 9.94 75.23 567.80 | ESMQ251VSN182MA45S 560 | 35x45 | 0.20| 2.82 | 565-2800-ND 10.38 78.62 _ 593.39 | ESMQ451VSN561MA45S 


KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


General Purpose 105°C 


Features: 
¢ General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C: 


1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Sleeve (PET) 


Negative Mark 


Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
6800 | 22x25 | 0.40 1.57 565-2831-ND 2.50 1889 142.60 | EKMH160VSN682MP25T 
10000} 22x30 | 0.40 1.97 565-2832-ND 3.03 22.98 173.40 | EKMH160VSN103MP30T 
10000} 25.4x25 | 0.40 1.97 565-2833-ND 3.25 24.62 185.80 | EKMH160VSN103MQ25T 
12000} 22x35 | 0.40 2.22. 565-2834-ND 2.82 21.36 161.20 | EKMH160VSN123MP35T 
12000 | 25.4x30 | 0.40 2.24 565-2835-ND 3.14 23.74 179.20 | EKMH160VSN123MQ30T 
15000} 22x40 | 0.40 2.55 565-2836-ND 3.06 23.13 174.60 | EKMH160VSN153MP40T 
15000 | 25.4x35 | 0.40 2.58 565-2837-ND 3.30 24.96 188.40 | EKMH160VSN153MQ35T 
18000} 22x45 | 0.40 2.87 565-2838-ND 3.68 27.83 210.00 | EKMH160VSN183MP45T 
16 | 18000} 25.4x40 | 0.40 2.92 565-2839-ND 3.54 26.77 202.00 | EKMH160VSN183MQ40T 
22000 | 25.4x45 | 0.40 3.32 565-2840-ND 3.85 29.15 220.00 | EKMH160VSN223MQ45T 
22000} 30x35 | 0.40 3.29 565-2841-ND 4.45 33.66 254.00 | EKMH160VSN223MR35T 
27000 | 25.4x50 | 0.40 3.78 565-2842-ND 4.17 31.54 238.00 | EKMH160VSN273MQ50T 
27000} 30x40 | 0.40 3.77 565-2843-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMH160VSN273MR40T 
33000} 30x45 | 0.40 4.30 565-2844-ND 5.18 39.22 296.00 | EKMH160VSN333MR45T 
39000} 30x50 | 0.40 4.81 565-2845-ND 5.64 42.67 322.00 | EKMH160VSN393MR50T 
39000} 35x40 | 0.40 4.79 565-2846-ND 6.06 45.85 346.00 | EKMH160VSN393MA40T 
47000 | 35x45 | 0.40 5.43 565-2847-ND 7.95 60.16 454.00 | EKMH160VSN473MA45T 
4700 | 22x25 | 0.30 1.50 565-2848-ND 2.88 21.84 164.80 | EKMH250VSN472MP25T 
5600 | 22x25 | 0.30 1.63 565-2849-ND 2.60 19.72 148.80 | EKMH250VSNS562MP25T 
6800 | 22x30 | 0.30 1.86 565-2850-ND 2.72 20.59 155.40 | EKMH250VSN682MP30T 
25 | 8200 ) 22x35 | 0.30 2.11 565-2851-ND 2.87 21.76 164.20 | EKMH250VSN822MP35T 
8200 | 25.4x30 | 0.30 2.12 565-2852-ND 3.12 23.59 178.00 | EKMH250VSN822MQ30T 
10000} 22x40 | 0.30 2.39 565-2853-ND 3.09 23.43 176.80 | EKMH250VSN103MP40T 
10000} 25.4x35 | 0.30 2.42 565-2854-ND 3.31 25.07 189.20 | EKMH250VSN103MQ35T 
12000} 22x45 | 0.30 2.69 565-2856-ND 3.32 25.12 189.60 | EKMH250VSN123MP45T 


:3.540.5mm 
Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tan | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
12000) 25.4x40 | 0.30 2.74 565-2855-ND 347 26.29 198.40 | EKMH250VSN123MQ40T 
15000] 25.4x45 | 0.30 3.15 565-2857-ND 3.82 28.89 218.00 | EKMH250VSN153MQ45T 
15000] 30x35 | 0.30 3.13 565-2858-ND 4.59 34.72 262.00 | EKMH250VSN153MR35T 
25 18000] 25.4x50 | 0.30 3.54 565-2859-ND 417 31.54 238.00 | EKMH250VSN183MQ50T 
18000] 30x40 | 0.30 3.54 565-2860-ND 4.97 37.63 284.00 | EKMH250VSN183MR40T 
22000} 30x45 | 0.30 4.04 565-2861-ND 5.18 39.22 296.00 | EKMH250VSN223MR45T 
27000} 35x45 | 0.30 4.73 565-2862-ND 651 49.29 372.00 | EKMH250VSN273MA45T 
33000] 35x50 | 0.30 5.39 565-2863-ND 7.25 54.86 414.00 | EKMH250VSN333MA50T 
3300 | 22x25 | 0.25 1.40 565-2864-ND 2.57 19.45 146.80 | EKMH350VSN332MP25T 
3900 | 22x30 | 0.25 1.57 565-2865-ND 2.67 20.19 152.40 | EKMH350VSN392MP30T 
4700 | 22x30 | 0.25 1.72 565-2866-ND 2.76 20.91 157.80 | EKMH350VSN472MP30T 
4700 | 25.4x25 | 0.25 1.80 565-2867-ND 3.00 2274 171.60 | EKMH350VSN472MQ25T 
5600 | 22x35 | 0.25 1.95 565-2868-ND 2.96 2239 169.00 | EKMH350VSN562MP35T 
5600 | 25.4x30 | 0.25 1.96 565-2869-ND 3.24 24.51 185.00 | EKMH350VSN562MQ30T 
6800 | 22x40 | 0.25 2.20 565-2870-ND 3.17 23.98 181.00 | EKMH350VSN682MP40T 
35 | 6800 | 25.4x35 | 0.25 2.23 565-2871-ND 3.31 25.07 189.20 | EKMH350VSN682MQ35T 
8200 | 22x50 | 0.25 2.55 §65-2872-ND 3.50 26.50 200.00 | EKMH350VSN822MP50T 
8200 | 25.4x40 | 0.25 2.53 565-2873-ND 3.57 27.03 204.00 | EKMH350VSN822MQ40T 
10000) 25.4x45 | 0.25 2.87 565-2874-ND 3.85 29.15 220.00 | EKMH350VSN103MQ45T 
10000) 30x35 | 0.25 2.90 565-2875-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMH350VSN103MR35T 
12000] 25.4x50 | 0.25 3.24 565-2876-ND 4.13 31.27 236.00 | EKMH350VSN123MQ50T 
15000] 30x45 | 0.25 3.72 565-2877-ND 5.32 40.28 304.00 | EKMH350VSN153MR45T 
15000] 35x35 | 0.25 3.67 565-2878-ND 5.81 43.99 332.00 | EKMH350VSN153MA35T 
18000] 35x40 | 0.25 4.37 565-2879-ND 6.13 46.38 350.00 | EKMH350VSN183MA40T 
22000} 35x50 | 0.25 4.92 565-2880-ND 6.86 51.94 392.00 | EKMH350VSN223MASOT 


(Continued) 


1662 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) (Cont.) 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
1800 | 22x25 | 0.20 1.33 | 565-2881-ND 258 1950 147.20 | EKMHS500VSN182MP25T 3300 | 22x50 | 015] 2.29 | 565-2908-ND 3.50 26.50 200.00 | EKMH630VSN332MPS5OT 
2700 | 22x30 | 0.20 1.69 | 565-2882-ND 275 20.86 157.40 | EKMHS500VSN272MP30T 3300 | 25.4x40 | 0.15] 2.27 | 565-2909-ND 3.57 27.03 204.00 | EKMH630VSN332MQ40T 
2700 | 25.4x25 | 0.20 1.70 | 565-2883-ND 3.02 22.84 172.40 | EKMHS500VSN272MQ25T 3900 | 25.4x45 | 0.15 | 2.54 | 565-2910-ND 3.78 = 28.62 216.00 | EKMH630VSN392MQ45T 
3300 | 22x35 | 0.20 1.93 565-2884-ND 2.96 22.42 169.20 | EKMH500VSN332MP35T 3900 | 30x35 | 0.15 2.55 565-2911-ND 4.10 31.01 234.00 | EKMH630VSN392MR35T 
3300 | 25.4x30 | 0.20 | 1.85 | 565-2885-ND 3.20 24.19 182.60 | EKMHS00VSN332MQ30T 4700 | 25.4x50 | 0.15 | 2.86 | 565-2012-ND 4.17 31.54 238.00 | EKMH630VSN472MQ50T 
3900 | 22x40 | 0.201 246 | 505-2886-ND 3.17 24.04 181.40 | EKMHS00VSN392MP40T 63 | 4700 | 30x40 [0.15| 286 | 565-2013-ND 452 3419 258.00 | EKMH630VSN472MR40T 
3900 | 25.4x35 | 0.20} 2.18 | 565-2887-ND 3.30 25.02 188.80 | EKMH500VSN392MQ35T 5600 30x45 | 0.15) 3.22 | 565-2914-ND 5.29 40.02 302.00 | EKMH630VSNS62MR45T 


6800 | 30x50 | 0.15 3.65 565-2915-ND 5.74 43.46 328.00 | EKMH630VSN682MRSOT 
6800 | 35x40 | 0.15 3.64 565-2916-ND 5.95 45.05 340.00 | EKMH630VSN682MA40T 
8200 | 35x45 | 0.15 3.90 565-2917-ND 6.62 50.09 378.00 | EKMH630VSN822MA45T 


4700 | 22x45 | 0.20 2.43 565-2888-ND 340 25.73 194.20 | EKMHS00VSN472MP45T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 2.39 565-2889-ND 349 26.42 199.40 | EKMHS00VSN472MQ35T 
4700 | 30x30 | 0.20 2.25 565-2890-ND 4.20 31.80 240.00 | EKMHS00VSN472MR30T 


50 Tag | -gaxg0 1 02011278 WESEEERGHENIN a 68 27. #3 210.00 | ERMHEDOVSNEAOMPSOT to000| 35x50 | 0.15| 4.40 | 565-2918-ND 7.00 53.00 _ 400.00 | EKMH630VSN103MA40T 
5600 | 25.4x4 | 0.20] 2.70 | 565-2802-ND 3.78 28.62 216.00 | EKMHS00VSN562Ma40T S60 | 22x25 | 0.15 | 10.5 (pSGGeOTSND) 8259 (19.58 147.80 | EKMHIO1VSNS6IMP25T 
5600 | 30x35 | 0.20| 276 | 565-2893-ND 4.52 34.19 258.00 | EKMHS0OVSNSG2MR3ST 820 | 22x80 | 0.15) 1.82 Ree 2.86 21.65 169.40 | EKMHI101VSN821MP3OT 


1000 | 22x35 | 0.15 1.50 565-2922-ND 3.08 23.35 176.20 | EKMH101VSN102MP35T 
1000 | 25.4x30 | 0.15 1.51 565-2921-ND 3.31 25.04 189.00 | EKMH101VSN102MQ30T 
1200 | 22x40 | 0.15 1.69 565-2924-ND 3.33 25.20 190.20 | EKMH101VSN122MP40T 
1200 | 25.4x35 | 0.15 171 565-2923-ND 3.42 25.92 195.60 | EKMH101VSN122MQ35T 
1500 | 22x45 | 0.15 1.94 565-2925-ND 3.68 27.83 210.00 | EKMH101VSN152MP45T 
1500 | 25.4x40 | 0.15 1.98 565-2926-ND 3.75 28.36 214.00 | EKMH101VSN152MQ40T 
100 | 1800 ) 25.4x45 | 0.15 2.23 565-2928-ND 4.10 31.01 234.00 | EKMH101VSN182MQ45T 
1800 | 30x35_| 0.15 2.50 565-2927-ND 4.31 32.60 —_ 246.00 | EKMH101VSN182MR35T 


6800 | 25.4x50 | 0.20 3.30 565-2894-ND 4.27 32.33 244.00 | EKMHSO00VSN682MQ50T 
6800 | 35x30 | 0.20 3.25 565-2895-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMHSO00VSN682MA30T 
8200 | 30x45 | 0.20 3.60 565-2896-ND 5.22 39.49 298.00 | EKMHS00VSN822MR45T 
8200 | 35x35 | 0.20 3.55 565-2897-ND 5.78 43.73 330.00 | EKMHS00VSN822MA35T 
10000) 30x50 | 0.20 4.04 565-2898-ND 5.88 44.52 336.00 | EKMHS00VSN103MRSOT 
10000) 35x40 | 0.20 4.03 565-2899-ND 6.30 47.70 360.00 | EKMHS00VSN103MA40T 
12000| 35x45 | 0.20 4.55 565-2900-ND_ 6.79 51.41 388.00 | EKMHS00VSN123MA45T 


1200 | 22x25 | 0.15) 1-19 BRON 2.52 19.11 144.20 | EKMHESOVSN122MP25T 2200 | 25.4x50 | 0.15| 2.53 | 565-2929-ND 4.38 33.13 250.00 | EKMHTO1VSN222MOSOT 
1500 | 22x25 | 0.15| 1.33 | 565-2902-ND 260 19.72 148.80) EKMH630VSN152MP25T 2200 | 30x40 10.151 270 | 565-2990-ND 4.66 3525 266.00 | EKMH101VSN222MRA0T 
1800 | 22x30) 0.15) 1.51 | 565-2903-ND 2.71 20.51 154.80 ) EKMH630VSN182MPSOT 2700 | 30x45 | 0.15} 2.88 | 565-2931-ND 5.36 40.55 306.00 | EKMH101VSN272MR45T 
63 | 2200 | 22x35 | 0.15 1.73 565-2904-ND 2.92 2213 167.00 | EKMH630VSN222MP35T 3300 | 30x50 | 0.15 3.28 565-2932-ND 5.74 43.46 328.00) EKMH101VSN332MR50T 
2200 | 25.4x30 | 0.15 1.74 565-2905-ND 3.15 23.82 179.80 | EKMH630VSN222MQ30T 3300 | 35x40 | 0.15 3.2 565-2933-ND 6.72 50.88 384.00 | EKMH101VSN332MA4OT 
2700 | 22x40 | 015| 197 | 565-2007-ND 3.16 23.93 180.60 | EKMHG30VSN272MP40T 3900 | 35x45 | 0.15| 3.67 | 565-2034-ND 7.32 55.39 418.00 | EKMH10iVSN392MAd5T 
2700 | 25.4x35 [0.15 | 1.99 | 565-2906-ND 3.32 25.15 __189.80 | EKMHG30VSN272MQ35T 4700 | 35x50 | 0.15 | 3.80 | 565-2935-ND 8.23 62.28 _470.00 | EKMH101VSN472MASOT 


KMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 
Downsized General Purpose 105°C 


Sleeve (PET) Negative Mark 10 
Features: t PC 
* General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C gig 6 @ Board | 
Specifications: Vent #—L—+ ~4F °e @ 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C Capacitance Tolerance: 20% * Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 2-92 
I< 83VCV (uA) after 5 minutes @ 20°C 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
470 | 22x25 [0.15]; 140 | 505-2036-ND 268 2033 153.40 | EKMQ161VSN471MP25S 180 | 22x30 ]015| 0.90 | 565-2984-ND 389 29.42 222.00 | EKMQ351VSN181MP30S 
680 | 22x30 | 0.15 | 1.70 | 565-2937-ND 3.29 24.88 187.80 | EKMQ161VSN681MP30S 220 | 22x35 | 0.15 | 1.00 | 565-2985-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMQ351VSN221MP35S 
820 | 22x35 | 0.15 | 2.00 | 565-2938-ND 3.82 2889 218.00 | EKMQ161VSN821MP35S 220 | 25.4x30 | 0.15 | 1.00 | 565-2986-ND 4.20 31.80 240.00 | EKMO351VSN221MQ30S 
4000 | 22x40 | 0.15] 220 | 565-2939-ND 4.31 32.60 246.00 | EKMQ161VSN102MP40S 270 | 30x25 | 015 | 110 | 565-2987-ND 5.81 43.99 332.00 | EKMO351VSN271MR25S 
4000 | 25.4x35 | 0.15 | 2.20 | 565-2940-ND 4.31 32.60 __246.00 | EKMQ161VSN102Ma35S 330_| 22x45 [0.15 | 1.20 | 565-2988-ND 5.81 43.99 _ 332.00 | EKMQ351VSN331MP45S 
1200 | 25.4x40 [0.15 | 2.30 | 565-2941-ND 4.90 37.10 280.00 | EKMQ161VSN122M040S | | o.. | 330 | 25.4x40 [0.15 | 1.20 | 565-2989-ND 5.74 43.46 328.00 | EKMQ351VSN331MQ40S 
160 | 1500 | 25.4x45 | 0.15) 2.50 | 565-2942-ND 6.09 46.11 348.00 | EKMQ161VSN152Ma45S, 390 | 25.4x45 | 0.15 | 1.30 | 565-2990-ND 648 49.03 370.00 | EKMO351VSN391MQ45S 
1500 | 30x35 | 0.15] 250 | 565-2943-ND 6.48 49.03 370.00 | EKMQ161VSN152MR35S 390 | 30x35 | 0.15 | 1.30 | 565-2991-ND 6.97 52.74 398.00 | EKMQ351VSN391MR35S 
1800} 30x40 | 0.15] 270 | 565-2944-ND 7.46 56.45 426.00 | EKMQ161VSN182MR40S 470 | 35x30 | 0.15 | 1.40 | 565-2992-ND 8.05 60.95 460.00 | EKMQ351VSN471MA30S 
2200 | 30x45 |0.15| 2.90 | 565-2945-ND 879 66.52 _502.00 | EKMQ161VSN222MR45S 560 | 35x35 [0.15 | 1.50 | 565-2993-ND 9.21 69.70 _ 526.00 | EKMQ351VSN561MA35S 
2200 | 35x35 [015] 290 | 565-2946-ND 875 66.25 500.00 | EKMQ161VSN222MA35S 680 | 30x50 [0.15 | 1.70 | 565-2994-ND 10.89 82.42 622.00 | EKMQ351VSN681MR50S 
2700 | 35x40 |0.15| 3.10 | 565-2947-ND 1033 78.18 590.00 | EKMa161VSN272MA40S 820 | 35x45 | 0.15 | 1.90 _| 565-2995-ND 12.64 95.67 _ 722.00 | EKMQ351VSN821MA45S, 
3300 | 35x50 | 0.15] 3.30 | 565-2948-ND 12.25 92.75 700.00 | EKMQ161VSN332MA50S. joo | 22x25 |015| 0.70 | 565-2996-ND 3.09 23.40 176.60 | EKMQ4O1VSN101MP25S 
390 | 22x25 [0.15 | 1.31 565-2940-ND 2.92 22.13 167.00 | EKMQ201VSN391MP25S 120 | 22x30 |015| 0.75 | 565-2997-ND 3.39 25.68 193.80 | EKMQ401VSN121MP30S 
470 | 22x30 | 0.15| 145 | 565-2950-ND 3.28 2483 187.40 | EKMQ201VSN471MP30S 150 | 22x30 | 0.15 | 0.88 | 565-2998-ND 410 31.01 234.00 | EKMQ401VSN151MP30S 
560 | 22x30 | 0.15 1.67 565-2951-ND 3.54 26.77 202.00 | EKMQ201VSN561MP30S 150 | 25.4x25 | 0.15 0.88 565-2999-ND 3.12 23.59 178.00 | EKMQ401VSN151MQ25S 
680 | 22x40 | 0.15 175 565-2952-ND 4.20 31.80 240.00 | EKMQ201VSN681MP40S 180 | 22x35 | 0.15 0.95 565-3000-ND 4.41 33.39 252.00 | EKMQ401VSN181MP35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 1.75 565-2953-ND 4.24 32.07 242.00 | EKMQ201VSN681MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.15 0.95 565-3001-ND 4.66 35.25 266.00 | EKMQ401VSN181MQ30S 
820 | 22x45 | 0.15 2.04 565-2054-ND 4.76 36.04 272.00 | EKMQ201VSN821MP45S, 220 | 22x45 | 0.15 1.10 565-3002-ND 5.15 38.96 294.00 | EKMQ401VSN221MP45S 
820 | 25.4x35 | 0.15 2.04 565-2955-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMQ201VSN821MQ35S 220 | 25.4x35 | 0.15 1.10 565-3003-ND 5.22 39.49 298.00 | EKMQ401VSN221MQ35S 
200 | 1000 | 22x50 0.15) 230 | 565-2956-ND 5.50 41.61 314.00 | EKMQ201VSN102MP50S 270 | 22x50) 0.15 | 1.22 | 565-3004-ND 6.02 45.58 344.00 | EKMQ401VSN271MP50S 
tooo | 25.445 |0.15| 230 | se5-2957-ND 564 4267 32200| EKMaz01VSNio2Madss | | 400 [270 | 25.4x40 | 0.15 | 1.22 | 565-3005-ND 6.20 46.91 __354.00 | EKMQ401VSN271MQ40S 
tooo | 30x30 |015| 230 | 5e5-2958-ND 623 4747 356.00 | EKMQ201VSN102MR30S 330 | 25.4x45 | 0.15 | 1.44 | 565-3006-ND 7.11 53.80 406.00 | EKMO401VSN331MQ45S 
7200 | 25.4x50 [0.15] 2.65 | 565-2059-ND 6.55 49.56 374.00 | EKMQ201VSN122MQ50S 330 | 30x85] 0.15 | 1.44 | 565-3007-ND 7.46 56.45 426.00 | EKMQ401VSN331MR35S 
1200 | 30x35 | 0151 265 | 565-2960-ND 741 5380 40600 | EKMQ201VSN122MA35S 390 | 25.4x50 | 0.15 | 1.55 | 565-3008-ND 819 62.01 468.00 | EKMa401VSN391MQ50S 
1500 | 30x40 | 0.15 | 2.80 | 565-2961-ND 8.44 63.87 482.00 | EKMQ201VSN152MR40S 390 | 30x40 | 0.15 | 1.55 /,S65:8008:ND) 8.44 63.87 482.00 | EKMG401VSN391MR40S 
1800 } 30x45 | 0.15 | 3.08 | 565-2962-ND 9.70 73.41 554.00 | EKMQ201VSN182MR45S 10 | 2804S | O16 2108 gee 209.2 728855000) ERMOAOTVSNS MASS 
1800} 35x40 | 0.15 | 3.08 | 565-2963-ND 959 72.61 548.00 | EKMQ201VSN182MA40S 470) 35x35 [0.15 | 1.68" GRRSCIINGY 10.08 76.32 576.00) EKMG4O1VSN471MA35S 
2200 | 35x45 | 0.15| 3.48 | 565-2964-ND 11.94 90.37 682.00 | EKMQ201VSN222MA45S oe St ee ior els Vee eS oe EPLINABCHEEIIAAIDE 
220 | 22x25 | 0.15] 1.00 | 565-2965-ND 2.90 21.97 165.80 ) EKMQ251VSN221MP25S 680 | 35x45 | 0.15| 212 | 565-3014-ND 13.72 103.88 784.00 | EKMQ401VSN681MA45S 
270 | 22x25 |0.15| 110 | 565-2966-ND 3.30 25.02 188.80 | EKMQ251VSN271MP25S 
68 | 22x25 | 0.20] 050 | 565-3015-ND 295 22.37 168.80 | EKMQ451VSNG80MP25S 
330 | 22x30 | 0.15 | 1.20 | 565-2967-ND 3.75 28.36 214.00 | EKMQ251VSN331MP30S 
00 | 22x30 |0.20| 0.64 | 565-3016-ND 3.44 26.05 196.60 | EKIMQ451VSN101MP30S 
330 | 25.4x25 | 0.15 | 1.20 | 565-2968-ND 3.31 25.10 189.40 | EKMQ251VSN331MQ25S 
100 | 25.4x25 | 0.20| 0.64 | 565-3017-ND 410 31.01 234.00 | EKMQ451VSN101MQ25S 
390 | 22x35 [0.15 | 1.30 | 565-2969-ND 4.03 30.48 230.00 | EKMQ251VSN391MP35S 
120 | 22x35 |0.20| 0.72 | 565-3018-ND 392 29.68 224.00 | EKMQ451VSN121MP35S 
470 | 22x40 [0.15| 140 | 565-2970-ND 4.59 34.72 262.00 | EKMO251VSN471MP40S 
150 | 22x40 | 0.20 | 0.79 _| 565-3019-ND 4.80 36.31 _ 274.00 | EKMQ451VSN151MP40S 
470 | 25.4x30 | 0.15 | 140 | 565-2971-ND 4.17 31.54 238.00 | EKMQ251VSN471Ma30S 
150 | 25.4x30 [0.20 | 0.79 | 565-3020-ND 487 36.84 278.00 | EKMQ451VSN151Ma30S 
560 | 22x45 | 0.15| 1.50 | 565-2972-ND 5.18 39.22 296.00 | EKMQ251VSN561MP45S 
180 | 22x45 | 0.20| 0.87 | 565-3021-ND 5.36 40.55 306.00 | EKIMQ451VSN181MP45S 
250 | 560 | 25.4x35 | 0.15] 1.50 | 565-2973-ND 4.97 37.63 284.00 | EKMQ251VSN561MQ35S 
180 | 25.4x40 | 0.20| 0.87 | 565-3022-ND 5.74 43.46 328.00 | EKMQ451VSN181Ma40S 
680 | 22x50 [0.15 | 1.70 | 565-2974-ND 6.34 47.97 _ 362.00 | EKMQ251VSN681MP50S 
220 | 25.4x45 | 0.20} 1.00 | 565-3023-ND 7.04 53.27 402.00 | EKMQ451VSN221MQ45S 
680 | 254x40 [0.15 | 1.70 | 505-2075-ND 5.78 43.73 330.00 | EKMO251VSNe8tMa4os | | 450 
220 | 30x30 [0.20 | 1.00 | 565-3024-ND 6.55 49.56 374.00 | EKMQ451VSN221MR30S 
820 | 254x45 | 0.15 | 2.00 | 565-2976-ND 6.97 52.74 398.00 | EKMQ251VSN821MQ45S aoa 
270 | 25.4x50 | 0.20} 1.19 | 565-3025-ND 5.99 45.32 342.00 | EKMO451VSN271MG50S 
820 | 30x35 | 0.15| 2.00 | 565-2977-ND 6.72 50.88 384.00 | EKMQ251VSN821MR35S iSant 
270 | 30x40 | 0.20] 119 | 565-3026-ND 7.95 60.16 454.00 | EKMQ451VSN271MR40S 
4000} 30x40 | 0.15] 220 | 565-2978-ND 8.23 62.28 470.00 | EKMQ251VSN102MR40S 330 | 30x45 |020| 138 | 565-3027-ND 938 71.02 53600 | EKMO4S1VSN33iMR45S 
1200 | 30x45 | 0.15 | 230 | 565-2979-ND 10.12 76.59 578.00 | EKMQ251VSN122MR45S 330 | 3535 |020| 138 | 565-3028-ND 935 70.76 534.00 | EKMO4S1VSN331MA35S 
7500 | 35x45 [0.15 | 250 | 565-2980-ND 1239 93.81 708.00 | EKMQ251VSN152MA45S 300 | 30x50 |020/ 155 | 565-3029-ND 1085 8245 62000 | EKMQ451VSN391MR50S 
1800 | 35x50 | 0.15| 270 | 565-2981-ND 14.39 108.92 822.00 | EKMQ251VSN182MA50S 390 1 35x40 10201155 | 565-3030-ND 10.68 80 83 610.00 | EKM@451VSN391MA40S 
350 | 120 | 22x25 [015] 0.75 | 565-2982-ND 2.82 21.39 161.40 | EKMOS51VSN121MP25s 470 | 35x45 | 0.20] 1.74 | 565-3031-ND 12.46 94.34 712.00 | EKMQ451VSN471MA45S 
150 | 22x30 | 0.15 | 0.82 _| 565-2983-ND 3.21 24.30 __ 183.40 | EKMQ351VSN151MP30S 560 | 35x50 [0.20] 1.90 | 565-3032-ND 15.16 114.75 866.00 | EKMQ451VSN561MA50S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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nichicon Decoupling Capacitors for High Frequency 


Features: . ; 7 
Case Dimensions in mm 
¢ Higher Capacitance * Low ESR, High Ripple Current Code Li L2 wi w2 H si s2 s3 P 
* Resin-molded chip * Designed for surface mounting on high D | 8520.2 | 7.3+0.2 |5.3+0.2 | 1340.3 | 2.0Max. | 0.9+0.2 | 0.6 +0.2 | 0.5+0.2 | 3.3 +0.2 
density PC boards » Load life of 1000 hours at 105°C F | 16.7 +0.2 |15.6+0.2 [12.1402 | 3.30.2 | 2.5Max. |1.5+0.1 | 1.30.1 | 1.50.2 | 7.0202 
Leakage | Dissipation Cut Tape Tape & Reelt 
Rated | Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Price Each Pricing Nichicon 
Voltage] (uF) Tolerance Code (uA) (% @120Hz) | (mQ@100kHz) | Part No. 5 10 25 100 Part No. 
220 +20% D 55 5 20.0 493-3120-1-ND 3.88 3.20 2.97 145.97 F110E227MDL 
2.5 600 +20% F 150 10 5.0 493-3116-1-ND 8.21 6.76 6.28 308.88 F110E607MFK 
1200 +20% F 300 10 5.0 493-3117-1-ND 8.56 7.05 6.55 322.30 F110E128MFK 
4 100 +20% D 40 5 20.0 493-3121-1-ND 3.88 3.20 2.97 145.97 F110G107MDL 
800 +20% F 320 10 5.0 493-3118-1-ND 8.21 6.76 6.28 308.88 F110G807MFK 
63 47 +20% D 30 5 20.0 493-3122-1-ND 3.88 3.20 2.97 145.97 F110J476MDL 
f 600 +20% F 378 10 5.0 493-3119-1-ND 8.21 6.76 6.28 308.88 F110J607MFK 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) 
Features: Specification: 
F93 — Standard Series * General purpose rectangular * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
resin molded chip * Low ESR/Impedance, excellent high 
frequency characteristics * Excellent humidity resistance Case Dimensions in mm 
F91 — Low ESR Series Rectangular resin molded chip Code is wi w2 H Ss 
*Low ESR A (F93/97) 3.2 40.2 1.6202 1.2204 1.6 £01 0.8 £0.2 
F92 — Compact Series * Low profile, rectangular resin A (F92) 3.2 +0.2 1.6 +0.2 1.2 +0.1 1.1 +0.1 0.8 +0.2 
molded chip ¢ Excellent high frequency characteristics B 3.5 40.2 2.8 +02 2.24041 1.9 +02 0.8 +02 
pers enairiia Rectangular resin molded c ose Ses? = 2.5 20.2 ee 
chip * Soldering heat resistance * Superior humidity and ud 7.3 20.2 4.3 :40.2 2A x04 2.8 20.2 1.3 +0.2 
environment resistance * High reliability P 2.0 +0.2 1.25 20.1 0.9 +0.1 1.1 +0.1 0.5 +0.2 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (2@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F93 - Standard Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2346-1-ND 1.55 13.26 493-2346-2-ND 2,000 63.00/M | F930J335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 493-2347-1-ND 1.59 13.65 493-2347-2-ND 2,000 65.00/M | F930J475MAA 
6.8 +20% A 0.5 6 3.5 493-2349-1-ND 1.64 14.04 493-2349-2-ND 2,000 67.00/M | F930J685MAA 
10 +20% A 0.6 6 3.0 493-2340-1-ND 1.64 14.04 493-2340-2-ND 2,000 67.00/M | F930J106MAA 
15 +20% A 0.9 8 2.9 493-2341-1-ND 1.79 15.30 493-2341-2-ND 2,000 73.00/M_| F930J156MAA 
6.3 15 +20% B 0.9 6 2.0 493-2342-1-ND 2.00 17.16 493-2342-2-ND 2,000 82.00/M | F930J156MBA 
22 +20% A 1.4 8 2.5 1.87 15.99 493-2343-2-ND 2,000 76.00/M | F930J226MAA 
22 +20% B 1.4 6 1.9, 2.14 18.33 493-2344-2-ND 2,000 87.00/M | F930J226MBA 
47 +20% B 3.0 8 1.0 2.78 23.79 493-2348-2-ND 2,000 107.00/M | F930J476MBA 
68 +20% Cc 4.3 8 0.8 4.50 38.58 493-2350-2-ND 500 115.50 | F930J686MCC 
220 +20% N 13.9 10 0.5 8.32 71.28 493-2345-2-ND 500 202.00 | F930J227MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2356- 1.55 13.26 493-2356-2-ND 2,000 63.00/M | F931A225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2358-1-ND 1.55 13.26 493-2358-2-ND 2,000 63.00/M | F931A335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 493-2361-1-ND 1.47 12.60 493-2361-2-ND 2,000 60.00/M | F931A475MAA 
10 +20% A 1.0 6 3.0 493-2351- 1.40 12.00 493-2351-2-ND 2,000 57.00/M | F931A106MAA 
10 +20% B 1.0 6 21 493-2352- 2.00 17.16 493-2352-2-ND 2,000 82.00/M_| F931A106MBA 
15 +20% B 15 6 2.0 493-2354-1-ND 2.14 18.33 493-2354-2-ND 2,000 87.00/M | F931A156MBA 
10 22 +20% B 22: 8 1.9 493-2357-1-ND 2.10 18.00 493-2357-2-ND 2,000 86.00/M | F931A226MBA 
33 +20% B 3.3 8 1.4 493-2359-1-ND 2.91 24.93 493-2359-2-ND 2,000 112.00/M | F931A336MBA 
33 +20% Cc 3.3 6 Aad 4.23 36.24 493-2360-2-ND 500 108.50 | F931A336MCC 
47 +20% {ej 47 8 0.9 4.50 38.58 493-2362-2-ND 500 115.50 _| F931A476MCC 
68 +20% N 6.8 6 0.6 6.41 54.96 493-2363-2-ND 500 155.50 | F931A686MNC 
100 +20% N 10.0 10 0.6 7.07 60.60 493-2353-2-ND 500 171.50 | F931A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 0.6 8.43 72.24 493-2355-2-ND 500 204.50 | F931A157MNC 
1 +20% A 0.5 4 7.5 1.55 13.26 493-2364-2-ND 2,000 63.00/M | F931C105MAA 
1.5 420% A 0.5 6 6.0 493-2366- 1.55 13.26 493-2366-2-ND 2,000 63.00/M | F931C155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2368- 1.47 12.60 493-2368-2-ND 2,000 60.00/M | F931C225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2370-1-ND 1.47 12.60 493-2370-2-ND 2,000 60.00/M | F931C335MAA 
47 +20% A 0.8 6 4.0 493-2372-1-ND 1.47 12.60 493-2372-2-ND 2,000 60.00/M_| F931C475MAA 
6.8 +20% A 11 6 3.5 493-2374-1-ND 1.68 14.43 493-2374-2-ND 2,000 69.00/M | F931C685MAA 
16 6.8 +20% B 11 6 2.5 493-2375-1-ND 2.00 17.16 493-2375-2-ND 2,000 82.00/M | F931C685MBA 
10 +20% B 1.6 6 2.0 493-2365-1-ND 2.09 17.94 493-2365-2-ND 2,000 85.00/M | F931C106MBA 
15 +20% B 2.4 8 2.0 2.28 19.50 493-2367-2-ND 2,000 93.00/M | F931C156MBA 
22 +20% ie} 3.5 6 1:4 4.23 36.24 493-2369-2-ND 500 108.50 | F931C226MCC 
33 +20% Cc 5.3 8 154 4.50 38.58 493-2371-2-ND 500 115.50 | F931C336MCC 
47 +20% N 75 6 0.7 6.09 52.23 493-2373-2-ND 500 148.00 | F931C476MNC 
68 +20% N 10.9 8 0.6 7.19 61.59 493-2376-2-ND 500 174.50 | F931C686MNC 
1.5 +20% A 0.5 6 6.3 1.55 13.26 493-2378-2-ND 2,000 63.00/M | F931D155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 1.47 12.60 493-2380-2-ND 2,000 60.00/M | F931D225MAA 
3.3 +20% A 0.7 6 4.5 1.91 16.38 493-2382-2-ND 2,000 78.00/M | F931D335MAA 
47 +20% A 0.9 6 4.0 2.42 20.70 493-2384-2-ND 2,000 98.00/M | F931D475MAA 
20 47 +20% B 0.9 6 2.8 493-2385- 2.42 20.70 493-2385-2-ND 2,000 98.00/M_ | F931D475MBA 
6.8 +20% B 1.4 6 2.5 493-2386-1-ND 2.55 21.84 493-2386-2-ND 2,000 98.00/M | F931D685MBA 
10 +20% B 2.0 6 2.1 493-2377-1-ND 3.34 28.62 493-2377-2-ND 2,000 129.00/M | F931D106MBA 
15 +20% c 3.0 6 1.2 493-2379-1-ND 4.23 36.24 493-2379-2-ND 500 108.50 | F931D156MCC 
22 +20% Cc 44 8 11 4.50 38.58 493-2381-2-ND 500 115.50 | F931D226MCC 
33 +20% N 6.6 6 0.7 6.41 54.96 493-2383-2-ND 500 155.50 | F931D336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 1.55 13.26 493-2394-2-ND 2,000 63.00/M | F931E684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 1.55 13.26 493-2387-2-ND 2,000 63.00/M | F931E105MAA 
15 +20% A 0.5 6 6.7 1.59 13.65 493-2389-2-ND 2,000 65.00/M | F931E155MAA 
2.2 +20% A 0.6 6 6.3 493-2390-1-ND 1.68 14.43 493-2390-2-ND 2,000 69.00/M | F931E225MAA 
25 3.3 +20% B 0.8 6 3.1 493-2392-1-ND 2.55 21.84 493-2392-2-ND 2,000 98.00/M_| F931E335MBA 
47 +20% B 1.2 6 2.8 493-2393-1-ND 2.67 22.92 493-2393-2-ND 2,000 103.00/M | F931E475MBA 
6.8 +20% Cc 1.7 6 1.8 493-2395- 3.91 33.51 493-2395-2-ND 500 100.50 | F931E685MCC 
10 +20% Cc 2.5 6 1.5 493-2388-1-ND 4.23 36.24 493-2388-2-ND 500 108.50 | F931E106MCC 
22 +20% N 5.5 6 0.7 493-2391-1-ND 6.28 53.79 493-2391-2-ND 500 152.50 | F931E226MNC 
7 +20% A 0.5 4 10.0 493-2402-1-ND 1.55 13.26 493-2402-2-ND 2,000 63.00/M | F931V474MAA 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2404-1-ND 1.55 13.26 493-2404-2-ND 2,000 63.00/M | F931V684MAA 
1 +20% A 0.5 4 75 493-2396- 1.59 13.65 493-2396-2-ND 2,000 65.00/M | F931V105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 7.5 493-2398-1-ND 1.47 12.60 493-2398-2-ND 2,000 60.00/M | F931V155MAA 
35 2.2 +20% B 0.8 6 3.8 493-2400-1-ND 2.00 17.16 493-2400-2-ND 2,000 82.00/M_| F931V225MBA 
3.3 +20% B 1.2 6 3.5 493-2401-1-ND 2.67 22.92 493-2401-2-ND 2,000 103.00/M | F931V335MBA 
47 +20% Cc 1.6 6 1.8 493-2403- 4.00 34.29 493-2403-2-ND 500 103.00 | F931V475MCC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 8 493-2405- 4.46 38.19 493-2405-2-ND 500 114.50 | F931V685MCC 
10 +20% Cc 3.5 6 1.6 493-2397-1-ND 6.64 56.91 493-2397-2-ND 500 161.00 | F931V106MCC 
15 +20% N 5.3 6 0.7 493-2399-1-ND 6.64 56.91 493-2399-2-ND 500 161.00 | F931V156MNC 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) (cont) 


Reel” 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (yF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F91 - Low ESR Series 
100 +20% Cc 6.3 10 -250 493-2309-1-ND 9.03 77.37 493-2309-2-ND 500 206.50 | F910J107MCC 
6.3 150 +20% N 9.5 10 -100 493-2310-1-ND 13.42 115.05 493-2310-2-ND 500 307.00 | F910J157MNC 
220 420% N 13.9 10 -100 493-2311-1-ND 13.69 117.30 493-2311-2-ND 500 313.00 | F910J227MNC 
47 +20% c 47 8 -400 493-2314-1-ND 9.03 77.37 493-2314-2-ND 500 206.50 | F911A476MCC. 
10 100 +20% N 10 10 -100 493-2312-1-ND 13.42 115.05 493-2312-2-ND 500 307.00 | F911A107MNC. 
150 +20% N 15.0 10 -100 493-2313-1-ND 13.69 117.30 493-2313-2-ND 500 313.00 | F911A157MNC 
16 33 +20% Cc 5.3 8 -400 493-2315-1-ND 9.03 77.37 493-2315-2-ND 500 206.50 | F911C336MCC 
47 +20% N 75 6 -150 493-2316- 12.08 103.50 493-2316-2-ND 500 276.00 | F911C476MNC 
20 15 +20% [e} 3 6 -450 493-2317- 9.03 77.37 493-2317-2-ND 500 206.50 | F911D156MCC 
33 +20% N 6.6 6 -200 493-2318- 13.42 115.05 493-2318-2-ND 500 307.00 | F911D336MNC 
10 +20% Cc 2.5 6 -450 493-2319- 4117 95.70 493-2319-2-ND 500 255.00 | F911E106MCC 
25 22 +20% N 5.5 6 -200 493-2320- 13.42 115.05 493-2320-2-ND 500 307.00 | F911E226MNC 
33 +20% N 8.3 8 -200 493-2321-1-ND 13.42 115.05 493-2321-2-ND 500 307.00 | F911E336MNC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 -600 493-2325-1-ND 9.03 77.37 493-2325-2-ND 500 206.50 | F911V685MCC. 
35 10 +20% N 3.5 6 -300 493-2322-1-ND 13.42 115.05 493-2322-2-ND 500 307.00 | F911V106MNC 
15 +20% N 5.3 6 -300 493-2323-1-ND 13.42 115.05 493-2323-2-ND 500 307.00 | F911V156MNC. 
22 +20% N 77 8 -300 493-2324-1-ND 13.42 115.05 493-2324-2-ND 500 307.00 | F911V226MNC 
F92- Compact Series 
4 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2326-1-ND 2.37 20.28 493-2326-2-ND 3,000 96.00/M | F920G225MPA 
22 +20% P 0.9 20 5.0 493-2327-1-ND 3.47 29.70 493-2327-2-ND 3,000 134.00/M_ | F920G226MPA 
63 1.5 +20% P 0.5 8 12.0 493-2329-1-ND 2.37 20.28 493-2329-2-ND 3,000 96.00/M | F920J155MPA 
= 10 +20% led 0.6 10 6.0 493-2328-1-ND 3.33 28.50 493-2328-2-ND 3,000 128.00/M_| F920J106MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2330-1-ND 2.66 22.80 493-2330-2-ND 3,000 103.00/M | F921A105MPA 
10 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 4.59 39.30 493-2331-2-ND 3,000 173.00/M | F921A225MPA 
3.3 +20% P 0.5 8 12.0 493-2332-1-ND 3.37 28.86 493-2332-2-ND 3,000 130.00/M | F921A335MPA 
4.7 +20% P 0.5 8 6.0 493-2333-1-ND 4.73 40.50 493-2333-2-ND 3,000 178.00/M_| F921A475MPA 
16 68 +20% P 0.5 8 12.0 493-2335-1-ND 2.46 21.06 493-2335-2-ND 3,000 95.00/M | F921C684MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2334-1-ND 2.50 21.45 493-2334-2-ND 3,000 97.00/M_| F921C105MPA 
0.1 +20% A 0.5 4 10.0 493-2336-1-ND 1.73 14.82 493-2336-2-ND 2,500 70.00/M | F921V104MAA 
35 Bs Eo) +20% A 0.5 4 10.0 493-2337- 1.73 14.82 493-2337-2-ND 2,500 70.00/M | F921V154MAA 
22 +20% A 0.5 4 10.0 493-2338- 1.73 14.82 493-2338-2-ND 2,500 70.00/M | F921V224MAA 
.33 +20% A 0.5 4 10.0 493-2339-1-ND 1.81 15.48 493-2339-2-ND 2,500 74.00/M_| F921V334MAA 
F97 - High Reliability Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2407-1-ND 1.73 14.82 493-2407-2-ND 2,000 70.00/M | F970J335MAA 
6.8 +20% B 0.5 6 2.5 493-2409-1-ND 3.37 28.89 493-2409-2-ND 2,000 130.00/M | F970J685MBA 
6.3 22 +20% Cc 1.4 6 1:1 493-2406-1-ND 6.13 52.50 493-2406-2-ND 500 149.00 | F970J226MCC 
47 +20% N 3.0 6 0.7 493-2408-1-ND 7.44 63.75 493-2408-2-ND 500 180.50 | F970J476MNC 
68 +20% N 4.3 6 0.6 493-2410-1-ND 6.72 57.60 493-2410-2-ND 500 163.00 | F970J686MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2412-1-ND 3.82 32.70 493-2412-2-ND 2,000 155.00/M | F971A225MAA 
47 +20% B 0.5 6 2.8 493-2414- 3.37 28.89 493-2414-2-ND 2,000 130.00/M | F971A475MBA 
10 15 +20% Cc 1.5 6 1:2 493-2411- 6.13 52.50 493-2411-2-ND 500 149.00 | F971A156MCC 
33 +20% N 3.3 6 0.7 493-2413- 7.44 63.75 493-2413-2-ND 500 180.50 | F971A336MNC 
47 +20% N 47 6 0.7 493-2415- 6.72 57.60 493-2415-2-ND 500 163.00 | F971A476MNC 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2416- 3.28 28.14 493-2416-2-ND 2,000 127.00/M | F971C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 4 6.3 493-2418- 1.73 14.82 493-2418-2-ND 2,000 70.00/M | F971C155MAA 
3.3 +20% B 0.5 6 3.1 493-2420- 3.37 28.89 493-2420-2-ND 2,000 130.00/M | F971C335MBA 
16 47 +20% B 0.8 6 2.8 493-2422- 2.96 25.38 493-2422-2-ND 2,000 114.00/M | F971C475MBA 
10 +20% ie} 1.6 6 1.5 493-2417- 6.13 52.50 493-2417-2-ND 500 149.00 | F971C106MCC 
22 +20% N 3.5 6 0.7 493-2419- 7.44 63.75 493-2419-2-ND 500 180.50 | F971C226MNC 
33 +20% N 5.3 6 0.7 493-2421-1-ND 6.72 57.60 493-2421-2-ND 500 163.00 | F971C336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2425-1-ND 3.28 28.14 = = — | F971D684MAA 
20 2.2 +20% B 0.5 6 3.8 493-2424-1-ND 3.37 28.89 493-2424-2-ND 2,000 130.00/M | F971D225MBA 
6.8 +20% Cc 1.4 6 1.8 493-2426-1-ND 6.13 52.50 493-2426-2-ND 500 149.00 | F971D685MCC 
15 420% N 3.0 6 0.7 493-2423-1-ND 7.44 63.75 493-2423-2-ND 500 180.50 | F971D156MNC 
47 +20% A 0.5 4 10.0 493-2429-1-ND 3.28 28.14 493-2429-2-ND 2,000 127.00/M | F971E474MAA 
25 15 +20% B 0.5 4 4.0 493-2428-1-ND 3.37 28.89 493-2428-2-ND 2,000 130.00/M | F971E155MBA 
47 +20% Cc 4,2 6 1.8 493-2430-1-ND 6.13 52.50 493-2430-2-ND 500 149.00 | F971E475MCC 
10 +20% N 2.5 6 1.0 493-2427-1-ND 7.44 63.75 493-2427-2-ND 500 180.50 | F971E106MNC 
A +20% A 0.5 4 15.0 493-2431-1-ND 3.28 28.14 493-2431-2-ND 2,000 127.00/M | F971V104MAA 
15 +20% A 0.5 4 15.0 493-2433- 3.28 28.14 493-2433-2-ND 2,000 127.00/M | F971V154MAA 
.22 +20% A 0.5 4 12.0 493-2435- 3.28 28.14 493-2435-2-ND 2,000 127.00/M | F971V224MAA 
.33 +20% A 0.5 4 12.0 3.28 28.14 493-2437-2-ND 2,000 127.00/M | F971V334MAA 
47 +20% B 0.5 4 5.0 3.37 28.89 493-2439-2-ND 2,000 130.00/M_| F971V474MBA 
35 68 +20% B 0.5 4 5.0 3.37 28.89 493-2441-2-ND 2,000 130.00/M | F971V684MBA 
1 +20% B 0.5 4 4.0 493-2432-1-ND 3.37 28.89 493-2432-2-ND 2,000 130.00/M | F971V105MBA 
1.5 +20% Cc 0.5 4 2.0 493-2434-1-ND 4.41 37.80 493-2434-2-ND 750 151.50 | F971V155MCMBMA 
2.2 +20% Cc 0.8 6 2.0 493-2436-1-ND 5:25: 45.00 493-2436-2-ND 500 127.50 | F971V225MCC 
3.3 +20% ie} 1.2 6 2.0 493-2438-1-ND 6.13 52.50 493-2438-2-ND 500 149.00 | F971V335MCC 
47 +20% N 1.6 6 1.0 493-2440-1-ND 7.22 61.89 493-2440-2-ND 500 175.50 | F971V475MNC 
6.8 +20% N 2.4 6 1.0 493-2442-1-ND 7.44 63.75 493-2442-2-ND 500 180.50 | F971V685MNC 


Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ 


Features: 


Digi@Reel 


Bois 


Case F95 Series — Dimensions in mm F95 Series 
F95 Series: ¢ Low profile, small rectangular conformal Code L WwW H A B Cc 
coated .chip. <s: Lew ESH/Imbedance,, excellent. high P 22203 | 125205 | 1.0202 | 06203 | 08203 | 08203 pe ea 
frequency characteristics * Soldering heat resistance Q 3.2402 1.6 40.2 08402 0.8402 1.2402 08202 QD H 
F98 Series: ¢ Small and low profile resin molded chip Ss 3.2 40.3 1.6 +0.3 1.0 +0.2 0.8 +0.3 1.2 +0.3 0.8 +0.3 > oh 
* High density mounting * High capacitance A 3.2 +0.3 1.7 +0.3 1.4 40.2 0.8 +0.3 1.2 +0.3 0.8 +0.3 
Specification: Th 3.5 +0.2 2.7 +0.2 1.0 +0.2 0.8 +0.2 1.2 40.2 1.1 40.2 
peciication: B 3.3 +0.3 2.7 +0.3 1.8+0.2 0.8 +0.3 1.2 +0.3 1.1+0.3 F98 Series 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Applications: Case F98 Series — Dimensions in mm L 
* Mobile phones ¢ Mobile audio players * USB drives Code L wi wa H S| S2 [ Ps are are 
*Flash memory cards * PCMCIA/PC cards * Medical M 1.6 +0.1 0.85 +0.1 0.65 +0.1 0.8 +0.1 0.5 +0.1 0.6 +0.1 Si S2 Si 
«Modems * MP3 players Ss 2.0 +0.1 1.25 +0.1 0.9 +0.1 0.8 +0.1 0.5 +0.1 1.0 +0.1 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F95 Series 
15 +20% P 0.6 10 1.8 493-2887-1-ND 3.78 32.40 493-2887-2-ND 3,000 146.00/M | F950G156MPAAQ2 
22 +20% P 0.9 14 plea 4.94 42.30 493-2888-2-ND 3,000 186.00/M | F950G226MPAAQ2 
4 33 +20% P 1.3 14 AA 493-2889-1-ND 5.08 43.50 493-2889-2-ND 3,000 191.00/M | F950G336MPAAQ2 
47 +20% P 1,9 14 Va 493-2890-1-ND 5.43 46.50 493-2890-2-ND 3,000 205.00/M | F950G476MPAAQ2 
47 +20% Q 1.9 10 V1 493-2891-1-ND 5.78 49.50 493-2891-2-ND 2,500 218.00/M | F950G476MQAAQ2 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ (cont) Digi@DReel? | HH8 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (HF) Tolerance Size (WA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 +20% A 1.9 8 0.6 493-2892-1-ND 5.81 49.80 493-2892-2-ND 2,500 219.00/M | F950G476MAAAQ2 
68 +20% Ss 20 10 0.8 6.79 58.20 493-2893-2-ND 2,500 256.00/M | F950G686MSAAQ2 
68 +20% A 2.7 10 0.5 6.02 51.60 493-2894-2-ND 2,500 227.00/M | F950G686MAAAQ2 
100 +20% Ss 4.0 14 0.8 7.74 66.30 493-2895-2-ND 2,500 292.00/M | F950G107MSAAQ2 
4 100 +20% A 4.0 12 0.5 7.74 66.30 493-2896-2-ND 2,500 292.00/M_ | F950G107MAAAQ2 
150 +20% B 6.0 14 0.4 12.08 103.50 493-2897-2-ND 2,000 449.00/M | F950G157MBAAQ2 
220 +20% Ss 8.8 25 0.8 493-2898-1-ND 7.74 66.30 493-2898-2-ND 2,500 292.00/M | F950G227MSAAQ2 
220 +20% T 8.8 25 0.6 493-2899-1-ND 10.57 90.60 493-2899-2-ND 2,500 393.00/M | F950G227MTAAQ2 
220 +20% B 8.8 16 0.4 493-2900-1-ND 17.50 150.00 493-2900-2-ND 2,000 638.00/M_ | F950G227MBAAQ2 
10 +20% P 0.6 8 2.0 3.78 32.40 493-2901-2-ND 3,000 146.00/M | F950J106MPAAQ2 
15 +20% P 0.9 10 1.8 4.94 42.30 493-2902-2-ND 3,000 186.00/M | F950J156MPAAQ2 
22 +20% P 1.4 14 11 5.08 43.50 493-2903-2-ND 3,000 191.00/M | F950J226MPAAQ2 
33 +20% P 2.1 14 11 5.18 44.40 493-2904-2-ND 3,000 195.00/M | F950J336MPAAQ2 
33 +20% Q 2 10 2.0 5.78 49.50 493-2905-2-ND 2,500 218.00/M_ | F950J336MQAAQ2 
33 +20% Ss 2.1 10 1.0 493-2906-1-ND 6.55 56.10 493-2906-2-ND 2,500 247.00/M | F950J336MSAAQ2 
33 +20% A 21 8 0.8 493-2907-1-ND 5.29 45.30 493-2907-2-ND 2,500 199.00/M | F950J336MAAAQ2 
47 +20% P 3.0 20 11 5.18 44.40 493-2908-2-ND 3,000 195.00/M | F950J476MPAAQ2 
63 47 +20% Q 3.0 10 11 493-2909-1-ND 5.43 46.50 493-2909-2-ND 2,500 205.00/M | F950J476MQAAQ2 
. 47 +20% Ss 3.0 10 0.9 493-2910-1-ND 6.79 58.20 493-2910-2-ND 2,500 256.00/M_ | F950J476MSAAQ2 
47 +20% A 3.0 10 0.6 493-2911-1-ND 6.16 52.80 493-2911-2-ND 2,500 232.00/M | F950J476MAAAQ2 
68 +20% Ss 4.3 14 0.9 493-2912- 7.70 66.00 493-2912-2-ND 2,500 290.00/M | F950J686MSAAQ2 
68 +20% A 4.3 12 0.5 493-2913- 6.76 57.90 493-2913-2-ND 2,500 255.00/M | F950J686MAAAQ2 
100 +20% A 6.3 14 0.5 493-2914- 8.68 74.40 493-2914-2-ND 2,500 327.00/M | F950J107MAAAQ2 
100 +20% T 6.3 14 0.6 493-2915- 7.18 61.50 493-2915-2-ND 2,500 271.00/M_| F950J107MTAAQ2 
100 +20% B 6.3 14 0.4 493-2916- 12.11 103.80 493-2916-2-ND 2,000 450.00/M | F950J107MBAAQ2 
150 +20% B 9.5 18 0.4 493-2917-1-ND 17.50 150.00 493-2917-2-ND 2,000 638.00/M | F950J157MBAAQ2 
220 +20% B 13.9 30 0.4 493-2918-1-ND 17.50 150.00 493-2918-2-ND 2,000 638.00/M_ | F950J227MBAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 5.0 2.91 24.90 493-2919-2-ND 3,000 112.00/M | F951A335MPAAQ2 
47 +20% P 0.5 8 4.0 3.15 27.00 493-2920-2-ND 3,000 122.00/M | F951A475MPAAQ2 
6.8 +20% P 0.7 8 4.0 3.78 32.40 493-2921-2-ND 3,000 146.00/M | F951A685MPAAQ2 
10 +20% P 1.0 8 3.0 4.97 42.60 493-2922-2-ND 3,000 187.00/M | F951A106MPAAQ2 
15 +20% P 1.5 10 3.0 493-2923-1-ND 5.08 43.50 493-2923-2-ND 3,000 191.00/M | F951A156MPAAQ2 
22 +20% P 2.2 14 3.0 493-2924-1-ND 5.08 43.50 493-2924-2-ND 3,000 191.00/M | F951A226MPAAQ2 
22 +20% Q 2.2 10 2.0 493-2925-1-ND 4.48 38.40 493-2925-2-ND 2,500 173.00/M | F951A226MQAAQ2 
10 22 +20% Ss 2.2 10 aA 493-2926-1-ND 6.51 55.80 493-2926-2-ND 2,500 246.00/M | F951A226MSAAQ2 
22 +20% A 2.2 6 0.9 493-2927-1-ND 5.81 49.80 493-2927-2-ND 2,500 219.00/M | F951A226MAAAQ2 
33 +20% Ss 3.3 10 11 493-2928-1-ND 6.79 58.20 493-2928-2-ND 2,500 256.00/M_| F951A336MSAAQ2 
33 +20% A 3.3 10 0.8 493-2929-1-ND 6.02 51.60 493-2929-2-ND 2,500 227.00/M | F951A336MAAAQ2 
47 +20% A 47 10 0.8 493-2930-1-ND 6.97 59.70 493-2930-2-ND 2,500 263.00/M | F951A476MAAAQ2 
47 +20% T 47 12 0.8 7.18 61.50 493-2931-2-ND 2,500 271.00/M | F951A476MTAAQ2 
47 +20% B 4.7 8 0.4 6.97 59.70 493-2932-2-ND 2,000 263.00/M | F951A476MBAAQ2 
68 +20% B 6.8 12 0.4 12.11 103.80 493-2933-2-ND 2,000 450.00/M | F951A686MBAAQ2 
100 +20% B 10.0 14 0.4 17.50 150.00 493-2934-2-ND 2,000 638.00/M_ | F951A107MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 8 8.0 493-2935-1-ND 2.49 21.30 493-2935-2-ND 3,000 96.00/M | F951C105MPAAQ2 
1.5 +20% P 0.5 8 8.0 493-2936-1-ND 2.49 21.30 493-2936-2-ND 3,000 96.00/M | F951C155MPAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 8 6.0 493-2937-1-ND 2.91 24.90 493-2937-2-ND 3,000 112.00/M | F951C225MPAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 6.0 493-2938-1-ND 3.15 27.00 493-2938-2-ND 3,000 122.00/M | F951C335MPAAQ2 
4.7 +20% P 0.8 10 4.0 493-2939-1-ND 3.78 32.40 493-2939-2-ND 3,000 146.00/M_ | F951C475MPAAQ2 
10 +20% P 1.6 10 4.0 493-2940-1-ND 5.18 44.40 493-2940-2-ND 3,000 195.00/M | F951C106MPAAQ2 
10 +20% Q 1.6 8 3.0 4.94 42.30 493-2941-2-ND 2,500 186.00/M | F951C106MQAAQ2 
16 10 +20% Ss 1.6 8 2.0 5.71 48.90 493-2942-2-ND 2,500 215.00/M | F951C106MSAAQ2 
10 +20% A 1.6 6 1.4 6.16 52.81 493-2943-2-ND 2,500 232.00/M | F951C106MAAAQ2 
15 +20% A 2.4 8 1.4 6.51 55.80 493-2944-2-ND 2,500 246.00/M_ | F951C156MAAAQ2 
22 +20% Q 3.5 12 3.0 5.29 45.30 493-2945-2-ND 2,500 199.00/M | F951C226MQAAQ2 
22 +20% A 3.5 8 1.4 493-2946-1-ND 7.25 62.10 493-2946-2-ND 2,500 273.00/M | F951C226MAAAQ2 
22 +20% T, 3.5 8 1.4 493-2947-1-ND 7.00 60.00 493-2947-2-ND 2,500 264.00/M | F951C226MTAAQ2 
22 +20% B 3.5 6 0.5 6.02 51.60 493-2948-2-ND 2,000 227.00/M | F951C226MBAAQ2 
33 +20% B 5.3 8 0.5 493-2949-1-ND 6.97 59.70 493-2949-2-ND 2,000 263.00/M | F951C336MBAAQ2 
47 +20% B 7.5 10 0.6 493-2950-1-ND 12.11 103.80 493-2950-2-ND 2,000 450.00/M_| F951C476MBAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 6 6.0 493-2951-1-ND 3.50 30.00 493-2951-2-ND 3,000 135.00/M | F951D225MPAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.5 6 5.0 493-2952-1-ND 2.84 24.30 493-2952-2-ND 2,500 109.00/M | F951D225MSAAQ2 
3.3 +20% A 0.7 6 2.0 493-2953-1-ND 3.78 32.40 493-2953-2-ND 2,500 146.00/M | F951D335MAAAQ2 
47 +20% Ss 0.9 8 4.0 493-2954-1-ND 5.71 48.90 493-2954-2-ND 2,500 215.00/M | F951D475MSAAQ2 
20 4.7 +20% A 0.9 6 15 493-2955-1-ND 4.97 42.60 493-2955-2-ND 2,500 187.00/M_| F951D475MAAAQ2 
6.8 +20% A 1.4 8 1.5 493-2956-1-ND 5.08 43.50 493-2956-2-ND 2,500 191.00/M | F951D685MAAAQ2 
10 +20% A 2.0 8 1.5 493-2957-1-ND 6.90 59.10 493-2957-2-ND 2,500 260.00/M | F951D106MAAAQ2 
10 +20% B 2.0 6 0.8 493-2958-1-ND 5.81 49.80 493-2958-2-ND 2,000 219.00/M | F951D106MBAAQ2 
22 +20% B 4.4 8 0.8 493-2959-1-ND 6.02 51.60 493-2959-2-ND 2,000 227.00/M_ | F951D226MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 6 8.0 493-2960-1-ND 3.26 27.90 493-2960-2-ND 3,000 126.00/M | F951E105MPAAQ2 
1 +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2961-1-ND 2.62 22.49 493-2961-2-ND 2,500 101.00/M | F951E105MSAAQ2 
1.5 +20% Ss 0.5 6 7.0 493-2962- 2.84 24.30 493-2962-2-ND 2,500 109.00/M | F951E155MSAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.6 6 7.0 493-2963-1-ND 4.45 38.10 493-2963-2-ND 2,500 171.00/M | F951E225MSAAQ2 
25 2.2 +20% A 0.6 6 3.2 493-2964-1-ND 3.78 32.40 493-2964-2-ND 2,500 146.00/M | F951E225MAAAQ2 
3.3 +20% A 0.8 6 28 493-2965-1-ND 4.94 42.30 493-2965-2-ND 2,500 186.00/M | F951E335MAAAQ2 
47 +20% Ss 1.2 8 4.0 493-2966- 5.71 48.90 493-2966-2-ND 2,500 215.00/M | F951E475MSAAQ2 
47 +20% A 1.2 8 2.0 493-2967- 5.08 43.50 493-2967-2-ND 2,500 191.00/M | F951E475MAAAQ2 
10 +20% B 2.5 6 0.9 493-2968- 6.02 51.60 493-2968-2-ND 2,000 227.00/M_| F951E106MBAAQ2 
1 +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2969- 2.84 24.30 493-2969-2-ND 2,500 109.00/M | F951V105MSAAQ2 
al +20% A 0.5 4 4.4 493-2970- 3.15 27.00 493-2970-2-ND 2,500 122.00/M | F951V105MAAAQ2 
35 1.5 +20% A 0.5 6 4.4 493-2971-1-ND 3.78 32.40 493-2971-2-ND 2,500 146.00/M | F951V155MAAAQ2 
2.2 +20% A 0.8 6 4.4 493-2972-1-ND 4.94 42.30 493-2972-2-ND 2,500 186.00/M | F951V225MAAAQ2 
3.3 +20% B 1.2 6 1.6 493-2973-1-ND 5.08 43.50 493-2973-2-ND 2,000 191.00/M | F951V335MBAAQ2 
47 +20% B 1.7 6 1.6 493-2974-1-ND 8.05 69.00 493-2974-2-ND 2,000 304.00/M_| F951V475MBAAQ2 
F98 Series 
2.5 47 +20% M 1.2 30 4 493-2870-1-ND 4.66 39.90 493-2870-2-ND 4,000 176.00/M_ | F980E476MMA 
22 +20% M 0.9 15 8 4.20 36.00 493-2871-2-ND 4,000 162.00/M | F980G226MMA 
4 33 +20% M 1.3 30 4 4.66 39.90 493-2872-2-ND 4,000 176.00/M | F980G336MMA 
68 +20% Ss 2.7 30 6 493-2873-1-ND 7.60 65.10 493-2873-2-ND 4,000 286.00/M_| F980G686MSA 
47 +20% M 0.5 20 8 493-2874-1-ND 417 35.70 493-2874-2-ND 4,000 161.00/M | F980J475MMA 
63 10 +20% M 0.6 8 8 493-2875- 417 35.70 493-2875-2-ND 4,000 161.00/M | F980J106MMA 
i 22 +20% M 1.4 20 8 493-2876- 4.66 39.90 493-2876-2-ND 4,000 176.00/M | F980J226MMA 
47 +20% Ss 3.0 25 6 493-2877- 7.60 65.10 493-2877-2-ND 4,000 286.00/M_ | F980J476MSA 
2.2 +20% M 0.5 20 16 493-2878- 417 35.70 493-2878-2-ND 4,000 161.00/M | F981A225MMA 
47 +20% M 0.5 6 10 493-2879- 417 35.70 493-2879-2-ND 4,000 161.00/M | F981A475MMA 
10 10 +20% M 1.0 20 8 493-2880-1-ND 4.66 39.90 493-2880-2-ND 4,000 176.00/M | F981A106MMA 
22 +20% Ss 2.2 20 4 493-2881-1-ND 7.60 65.10 493-2881-2-ND 4,000 286.00/M | F981A226MSA 
33 +20% Ss 3.3 30 6 493-2882-1-ND 7.60 65.10 493-2882-2-ND 4,000 286.00/M | F981A336MSA 
1 +20% M 0.5 6 20 493-2883-1-ND 4.17 35.70 493-2883-2-ND 4,000 161.00/M | F981C105MMA 
16 2.2 +20% M 0.5 6 20 4.17 35.70 493-2884-2-ND 4,000 161.00/M | F981C225MMA 
4.7 +20% M 0.8 12 12 4.17 35.70 493-2885-2-ND 4,000 161.00/M | F981C475MMA 
10 +20% Ss 1.6 18 4 493-2886-1-ND 7.60 65.10 493-2886-2-ND 4,000 286.00/M | F981C106MSA 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic 


EF Series Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors 


Capacitance W.V. |Cap. | Cap. Tol.| Dimensions - mm | Digi-Key Pricing Panasonic 
wy a) (D.C.) | (uF) | — (%) D L F | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
15 Mi | 68 +20 5.5 9.5 | 2.5 | P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M | ECS-FOJE686 
TANS 
10 Min. 6.3 100 +20 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-FOJE107 
. wong | eG 524) 150 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-FOJE157 
ica W.V. code/place of 
decimal point 
iene 15 +10 4.5 7.0 | 2.5 | P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M | ECS-F1AE156K 
Specifications: 
* Operating Temperature Range: -$5°C-~ 33 | +10 | 5.2] 85 | 2.5 | P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M | ECS-F1AE336K 
105°C (6.3V, -55°C ~ 85°C) 10 
+ Rated Working Volt. Range: 6.3 ~ 16 WV DC 68 | +20 | 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-F1AE686 
¢ Rated Capacitance Range: .1 ~ 330 pF 
¢ Capacitance Tolerance: As Specified 100 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2032-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1AE107 
¢ Leakage Current: | = 0.008 CV or 0.05 LA 
whichever is greater, invA; C in.yF; Vin volts 16 | 68 | +20 | 7.5 | 125 | 5.0 | P2043-ND 6.46 56.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1CE686 
¢ Leads are not less than 0.394” in length 
TE Series r I oe BAR (+ side) D eas 
w2 w2 a, 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 4 i POLARITY wy. 
BAR (+ side) 
Features: WV. CAP. 
* Wide capacitance range 
* High performance in temperature and frequency characteristics 
¢ Excellent solderability Dimensions in mm 
¢ Excellent terminal construction against bending of P.W.B. la EIA Size 
Low inductance structure. 2 + Es Size Code L+0.2 W, +0.2 Wp +0.1 H +0.2 P +0.3 
HW T T 
Specifications: L | P Le me} P le A ¥ 3.2 1.6 1.2 1.6 0.8 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Wie L D D 7.3 4.3 2.4 2.8 1.3 
¢ Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C 
¢ DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5yA maximum whichever is greater. i eh = =r 7 
DC leakage current shall be measured after 2 minutes application of rated W.V. | Cap. Bb Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and ee! Panasonic 
working voltage at 20°C (D.C.) | (uF) |Size| Code | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
* tan 5: <3.3yF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 68F — 0.06 maximum; 100UF — 0.08 
faaxiriuin - 0.68] A Y PCS4684CT-ND 22 19 -15 | PCS4684TR-ND 2,000 | 85.00/M | ECS-T1DY684R 
¢ Solder Heat Resistance: The capacitor shall withstand dipping into solder 15 PCS4156CT-ND 84 74 58 |S _— — |ECS-T1DD156R 
bath for 5 +1 seconds at 260 +5°C 
* Moisture Resistance: Capacitor shall be tested for 500 hours at 40°C and 35 | 33] A Y | PCS6334CT-ND 25 22 .17_ | PCS6334TR-ND 2,000 | 95.00/M | ECS-T1VY334R 
90-95% R.H. without load. 
TES Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors a 
= Characteristics at High and Low Temperature: 
Polarity Bar(+) size P Polarity Bar(+) Size Z 
1 — 9 [eee | : 7 7 ut [Size Code[L+0.2|w1+0.2[Hmax.| P| W2#0.1 
L, a ! we _ z 2.0 | 1.25 12 [05 
i e a a 5 £0.2 0.9 
: Pia >|P hi [ Y y | | 
as Cap L—>| WV Code Cap code lewi =| P 3.2 1.6 1.2 0.8 +0.3 1.2 
Features: - W.V. | Cap. | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Pricing Panasonic 
* Ultra miniature sizes : (D.C.) | (uF) | Code | Part No. 10 100 500 | Part No. 3,000 6,000 Part No. 
¢ Low profile 1.2mm maximum height 
Specifications: 2.2 P PCS0255BCT-ND .74 65 51 = _— — | ECS-TOGP225R 
¢ Operating Temperature Range: -55°C 4 
~ 125°C 3.3 P PCS0335BCT-ND .74 65 51 = = — | ECS-TOGP335R 
¢Rated Working Voltage Range: 2.5 
~ 20VDC 1.0 Z | PCS2105CCT-ND 33 29 .23 | PCS2105CTR-ND 130.00/M 123.00/M | ECS-T1AZ105R 
¢Nominal Capacitance Range: 0.1 ~ 10 
4.7 UF 47 Z P11340CT-ND 75 66 52 P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M | ECS-T1AZ475R 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 
20°) 0.68 | P | PCS3684BCT-ND 74 65 51 | — _ — | ECS-T1CP684R 
¢Leakage Current: | < 0.01CV or 0.5 16 
(A), whichever is greater measured after 0.68 Z PCS3684CCT-ND 35 30 24 | — _— — | ECS-T1CZ684R 
2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C sy ‘ - 
*tan 8: 0.04 maximum for < 3.3F, 0.08 20 0.15 P PCS4154BCT-ND .74 65 51 PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M | ECS-T1DP154R 
mexnan for 2.5W.V., 0.10 maximum 0.68 | P | PCS4684BCT-ND 74 65 51] — _ — | ECS-T1DP684R 
TEH Series Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors 
Dimensions in mm 
| EIA Size 
Y fe 1 + ® @ | Size | Code | L202) Wy 20.2 | Wy 20.1 | Hy #0.2 | Hy Typ. | P+0.3 
U Hy we T] we 
CAG | » i || a bed A Y 3.2 1.6 12 1.6 10 | o8 
k— wi—+ 
B x 3.5 2.8 2.2 1.9 1:2 0.8 
Specifications: 
* Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C W.V. |Cap.| EIA | Size | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
* Rated Working Voltage Range: 10 ~ 35V (D.C.) | (uF) | Size | Code | Part No. 10 100 | Part No. 2,000 4,000 6,000 Part No. 
* Rated Capacitance Range: .1p1F ~ 68yF 
* Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz,20°c | 10 | 47| B | X |PCT2475CT-ND 2.91 25.46 | PCT2475TR-ND 115.00/M 110.00/M 109.00/M | ECS-H1AX475R 
*DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5pA 
maximum, whichever is greater. DC leakage 20 |0.68} A Y | PCT4684CT-ND 2.41 21.05 | — _ _ — | ECS-H1DY684R 
current shall be measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C. 25 |}15) B X | PCT5155CT-ND 3.11 27.13 | — _ J — | ECS-H1EX155R 
¢ tan 5: less than 3.3uF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 
68yF — 0.06 maximum 35 | .47| B | X | PCT6474CT-ND 3.11 27.13 | — - -— — | ECS-H1VX474R 
* Stability at Low and High Temperature 
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(to91) 1667 


E:NS/)( TAP Series 


Dipped Radial Tantalum Capacitors 


TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and featuring low leakage 


current and impedance, very small physical sizes and exceptional temperature stability. 


¢ Capacitance Tolerance: 10% »* Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


2.5mm LS Style 


5.0mm LS Style 


ESR ESR 
DF | DCL | Max. DF | DCL} Max. 
Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (Q)@ | Digi-Key Price Each AVX Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (0)@ | Digi-Key Price Each AVX 
(uF) | D H LS | Max. | Max. | 100kHz | Part No. il 10 = 100 | Part No. (uF) | D H LS | Max. | Max.| 100kHz | Part No. u 10 100 | Part No. 
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 47 | 85 | 125} 2.5 8 75 1.2 | 478-1912-ND@ 3.12 2.67 2.10 ) TAP476K020SCS 
33145 | 7.0 | 25 6 0.5 | 13.0 |478-1885-ND 46 40 32 | TAP335KO06SCS 68 | 9.0 | 16.0) 5.0 8 | 10.8} 0.9 | 478-1927-ND@ 7.07 6.06 4.75 | TAP686K020CCS 
47145 | 7.0 | 25 6 0.5 | 10.0 |478-1902-ND 46 .40 32 | TAP475KO06SCS 100} 9.0 | 16.0} 5.0 | 10 | 160] 0.6 | 478-1847-ND@ 8.09 6.93 5.43 | TAP107K020CCS 
6.8 | 4.5 | 7.0 2.5 6 0.5 8.0 |478-1917-ND 46 40 — .32 | TAP685KO06SCS 25 Volt @ 85°C (16 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
10) 45) 75 | 25) 8 | 05 | 60 BieaserND 58 5039 | TAPIOGKOOBSCS) [49] 45] 7.0] 25] 4 | 05] 10.0 ]478-1834-ND 46.40.32 | TAP105K025SCS 
15 | 50] 85 | 25 | 8 | 08 | 5.0 |478-1855-ND 65 56.44 /TAPIS6KOOBSCS| 4.9 | 45] 85) 5.0 | 4 | 0.5 | 10.0 | 478-4167-ND 46 40 32 | TAP105KO25CCS 
22 | 50 | 9.0 25 8 14 3.7 |478-1873-ND 65 56  .44|TAP226KO06SCS 15] 45] 70 | 25 4 0.5 8.0 | 478-1852-ND 46 40 32 | TAP155K025SCS 
33 | 55 | 90 | 25 8 17 3.0 |478-1892-ND 82 71 .56| TAP336KO06SCS 22/45) 7.0 | 25 6 0.5 6.0 | 478-1870-ND 46.40 — 32 | TAP225K025SCS 
47 | 60) 100] 25 | 8 | 24 | 20 |478-1909-ND 91.78 62 /TAPA76Koosscs| | 33 | 45 | 75 | 25 | 6 | 0.6 | 5.0 | 478-1889-ND 58 50.39 | TAP335K025SCS 
47 | 6.0 | 11.5 | 5.0 8 24 2.0 |478-4180-ND 91.78 — 62 | TAP476KOO6CCS 47 | 50] 85 | 2.5 6 0.9 4.0 | 478-1906-ND 65 56  .44| TAP475K025SCS 
68 | 6.5 | 10.0 | 25 8 3.4 1.8 |478-1924-ND 1.09 .93 .73 | TAP686KO06SCS 68 | 5.0] 90 | 25 6 13. 3.1 | 478-1921-ND 65 56 44 | TAP685K025SCS 
1o0| 70 | 105] 25] 10 | 50 | 16 |478-1844-ND 259 2.22 1.74)TAP107KoOsscs| | 19 | 55) 90) 25 | 8 | 20 | 25 | 478-1841-ND 74 63.50 | TAPI06K0258CS 
150| 85 | 140] 50} 10 | 76 | 09 |478-1862-ND 3.26 279 219|TAPIS7Koosccs| | 19 | 55] 105| 50) 8 | 20) 25 | 478-4170-ND 93° .80 63) TAPIO6KO25CC8 
220 | 90 | 145 | 5.0 | 10 | 11.0} 09 |478-1880-ND 651 558 4.38|TAP227Koosccs| |_15 | 69 | 10.0 | 25 | 8 | 30 | 20 |478-1859-ND 1:98 ED 88 | TABI AG ROE IOGS 
330 | 10.0) 17.0 | 5.0 10 | 16.6 0.7 |478-1898-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP337KO06CCS 22 | 7.0 | 105 | 25 8 44 1.5 | 478-1877-ND 2.45 2.10 1.65) TAP226K025SCS 
22 | 7.0 | 12.0 | 5.0 8 44 1.5 | 478-4175-ND 2.59 2.22 1.74) TAP226K025CCS 
ONO BETS (6:3 VO S12) 33) 8.0 | 11.5] 2.5 8 6.6 1.2 | 478-1896-ND 3.27 2.81 2.20 ) TAP336K025SCS 
22) 45) 7.0 | 25 ) 6 | 0.5 | 13.0 /478-1867-NDe 46 40 32 | TAP225K010SCS| | 33 | 8.0 | 130] 50] 8 | 66 | 1.2 |478-4176-ND 3.31 2.84 2.23 | TAP336K025CCS 
33) 45) 7.0 | 25 ) 6 | 0.5 | 10.0 |478-1886-ND® 46 40.32.) TAP335K010SCS 47 | 90] 13.0] 25] 8 | 94] 1.0 | 478-1913-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025SCS 
AT a8.) 78 25 6 05 pee (ee 2BDS AON 22 | APATONOIOSES 47 | 9.0 | 14.5 | 5.0 8 9.4 1.0 | 478-4181-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025CCS 
6.8 | 4.5 | 7.5 2.5 6 0.5 6.0 |478-1918-ND® 58 50 39 | TAP685K010SCS 6s | 90/160! 50 8 136 08 | 478-1928-ND 812 696 546 | TAPG86KO25CCS 
10 | 50 | 85 2.5 8 0.8 5.0 |478-1838-ND® 65 56 44 | TAP106K010SCS - - - ~ - - ~ - 
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
15 | 5.0 | 9.0 2.5 8 1.2 3.7 |478-1856-ND® 65 56 44 | TAP156K010SCS 
2 /55)90 |} 25] 8 | 17 | 27. |478-1874-NDe 81.69 55 | TAP226Ko10Sscs| | 21] 45] 7.0] 25 | 4 | 0.5 | 26.0 | 478-1831-ND 46 40.32) TAP104K035SCS 
33 | 60 |100| 25 | 8 | 26 | 21 |478-1893-NDe 95 81  .64|TAP336Ko10scs| |915| 45 | 7.0 | 25 0.5 | 21.0 [BigalessiNo AG AQ 32 | TAPIS4KO35808 
33 | 60/115] 50] 8 | 26) 21 |478-4177-NDet 98 84 .66|TAP33emotoccs| |°22) 45) 70) 25 | 4 | 05 | 17.0 | 478-1865-ND OS oat ae | Manecehsosee 
47 | 65/100) 25 8 37 17 |478-1910-NDe 168 1.44 1.13 |TAP476K010SCS 0.33} 4.5) 7.0) 2.5 4 0.5 15.0 | 478-1883-ND 46 40 32 | TAP334K035SCS 
: . Z : 3 x : : 0.47| 45) 7.0) 25 4 0.5 13.0 | 478-1900-ND 46 40 32 | TAP474K035SCS 
88) 7.0) 105) 25) 8) 64 | 138 eee 2.59 2.22 1.74) TAPBBKOTOSCS | fo a7 tas] a5 | 50) 4 | 05 | 130 |478-4178-ND 4640 .32| TAP474KO35CCS 
100 | 8.5 ) 12.5 | 25 10 8.0 1.0 |478-1845-ND® 3.26 2.79 2.19 | TAP107KO10SCS oes} 45/701 25 4 05 40.0 | 478-1915-ND ‘46 40 32 | TAPG84KO35SCS. 
150 | 9.0 | 16.0 | 5.0 10 | 12.0 0.8 |478-1863-ND® 6.51 5.58 4.38 | TAP157KO10CCS 40/45/70) 25 4 05 8.0 | 478-1835-ND ‘46 39 31 | TAP105KO35SCS. 
220 | 10.0) 17.0 | 5.0 10 | 17.6 0.6 |478-1881-ND® 8.12 6.96 5.46 | TAP227K010CCS 10/45/85] 50 4 05 8.0 | 478-4168-ND 46 40 32 TAP105KO35CCS 
330 | 10.0 | 18.5 | 5.0 | 10 | 200] 05 |478-1899-ND@ 8.12 6.96 5.46|/TAPSa7KOIOCCS| | 45] 45| 70] 251 4 | 05 | 60 |478-1859-ND 46 ©4032 | TAP155KO35SCS 
16:Volt.@ 85'C:(10:Volt'@125°C)— RoHS Compliant 22/45/75] 25] 6 | 06 | 50 |478-1871-ND 53 45 36 | TAP225K035SCS 
15 | 45 | 7.0 2.5 4 0.5 10.0 |478-1850-ND 46 40 — .32 | TAP155KO16SCS 33° |-5.0 | 85] 2:5 6 0.9 4.0 | 478-1890-ND 65 56 44 | TAP335K035SCS 
2.2 | 4.5 | 7.0 2.5 6 0.5 8.0 |478-1868-ND 44 38 — .30 | TAP225K016SCS 47 | 55 | 9.0) 25 6 1.3 3.0 | 478-1907-ND 77 66 ~—-.52 | TAP475K035SCS 
3.3 | 4.5 | 7.0 2.5 6 0.5 6.0 |478-1887-ND 44 38 ~— 30 | TAP335K016SCS 47 | 55 | 10.5) 5.0 6 1.3 3.0 | 478-4179-ND 77 66 ~— 52 | TAP475K035CCS 
47 | 45 | 75 25 6 0.6 5.0 |478-1904-ND 55 47 — .37 | TAP475KO16SCS 6.8 | 6.0 | 10.0) 2.5 6 19 2.5 | 478-1922-ND 89 77 60 | TAP685K035SCS 
68 | 5.0 | 85 | 25 | 6 | 08 | 40 |478-1919-ND 65 5644 /TAPGBSKOI6SCS| 7 6.8] 60] 11.5] 50] 6 | 1.9 | 25 |478-4182-ND 89.77.60 | TAP685KO35CCS 
10 | 50 | 9.0 25 8 12 3.2 |478-1839-ND 67 57. ~_~-.45 | TAP106KO16SCS 10 | 6.0 | 100} 25 8 28 2.0 | 478-1842-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106K035SCS 
10 | 5.0 | 10.5 | 5.0 8 12 3.2 |478-4169-ND 70 .60  .47 | TAP106KO16CCS 10 | 6.0 | 11.5) 5.0 8 28 2.0 | 478-4171-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO035CCS 
15 |55]90 | 25 8 1.9 25  |478-1857-ND 88 .75  .59| TAP156K016SCS 15 | 7.0 | 10.5} 2.5 8 4.2 1.6 | 478-1860-ND 3.12 2.67 2.10] TAP156K035SCS 
1s 155/105) 50/8 1419 | 25 |478-4173-ND ‘93 80 63 TAPIseKo1eccs| | 22 | 85 | 125] 25 | 8 | 61 | 1.3. |478-1878-ND 2.96 254 1.99 | TAP226K035SCS 
22 | 6.0 | 10.0 | 25 8 2.8 2.0 |478-1875-ND 88  .75 — .59 | TAP226K016SCS 33 | 9.0 | 14.5] 5.0 8 9.2 1.0 | 478-1897-ND 5.43 4.65 3.65 | TAP336K035CCS 
2 |e0li5|50) 8 | 28 | 20 |478-4174-ND 93.80 63 TaP22eKo1eccs| |47 | 9.0 | 160] 5.0 | 8 | 100] 08 |478-1914-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP476KO35CCS 
33 | 6.0 | 10.0 | 25 8 4.2 1.6 |478-1894-ND 1.75 1.50 1.18 | TAP336K016SCS 50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
47 | 8.0 | 11.5 | 2.5 8 6.0 1.3 |478-1911-ND 2.75 2.36 1.85 | TAP476K016SCS 01/45!) 70/! 25 4 0.5 | 26.0 |478-1832-ND 52. 45 35] TAP104K050SCS 
68 | 9.0 | 12.5 | 25 8 87 1.0 |478-1926-ND 3.33 2.85 2.24 | TAP686K016SCS 015/45] 7.0) 25 4 05 21.0 | 478-1849-ND 48 42 33 | TAP154K050SCS 
100 | 9.0 | 16.0 | 5.0 10 | 12.8 0.8 |478-1846-ND 7.00 6.00 4.70 | TAP107KO16CCS 0.22/45) 7.0) 2.5 4 0.5 17.0 | 478-1866-ND 52 45 .35| TAP224K050SCS 
150 | 9.0 | 16.0 | 50] 10 | 19.2] 06 |478-1864-ND 8.05 6.90 5.41 /TAPIS7Ko16ccs| | 993] 45 | 7.0) 25) 4 | 05 | 15.0 | 478-1884-ND 52.45.35 | TAP334K0S0SCS 
220 | 10.0 | 18.5 | 5.0 | 10 | 200 | 05 |478-1882-ND 9.91 849 6.66|TAP227Ko16Ccs| |2-47| 45 | 7.0 | 25 | 4 | 05 | 130 | 478-1901-ND $2 AG 35 | TAPA74KO508C5 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 068| 45] 75 | 25] 4 | 05 10.0 |478-1916-ND 58 50.39) TAP684KO50SCS 
10) 50] 85 |) 25 4 0.5 8.0 | 478-1836-ND 58 50  .39 | TAP105KO50SCS 
1.0} 45 | 7.0 2.5 4 0.5 10.0 |478-1833-ND® A6 40 — .32 | TAP105K020SCS 15/50/90] 25 4 06 6.0 | 478-1854-ND 88 75 59 | TAP155K050SCS. 
15 | 45 | 7.0 2.5 4 0.5 9.0 |478-1851-ND 46 40 — .32 | TAP155K020SCS 22155| 90) 25 6 08 35 | 478-1872-ND 93 .80 63 | TAP225KO50SCS 
22/45 | 7.0 | 25) 6 | 05 | 7.0 |478-1869-NDe 46 40 82 TAP225K020SCS| | 33] 6.0] 10.0] 25 | 6 | 1.3 | 3.0 |478-1891-ND 1.02.87  .69| TAP335KO50SCS 
3.3 | 4.5 | 7.5 2.5 6 0.5 5.5  |478-1888-ND® 58 50  .39 | TAP335K020SCS 47165141001 25 6 18 25 |4781908:ND 128 140 86 | TAP47SKO50SCS 
Bh [30 HOS 28 Oe 45 [RiSaL0e NDS, B85 708 0 | JAREISROASCS 68 | 7.0 | 10.5) 2.5 6 27 2.0 | 478-1923-ND 3.01 2.58 2.03 ) TAP685K050SCS 
68 | 5.0 | 90 | 25 | 6 | 1.0 | 36 |478-1920-ND 65 .56 44 | TAP685K020SCS jo | 80] 115] 25} 8 | 4.0] 1.6 |478-1843-ND 5.25 4.50 3.53 | TAP106KO50SCS 
10 | 55) 90 | 25 | 8 | 16 | 29 |478-1840-NDe 88 .75 59 | TAP106KO20SCS jo | 80] 13.0} 50} 8 | 4.0] 1.6 |478-4172-ND 5.25 4.50 3.53 | TAP106KOS0CCS 
15 | 6.0 | 10.0 |) 25 8 2.4 2.3 |478-1858-ND® 95.81 .64 | TAP156KO20SCS 15 | 85 | 14.0) 5.0 8 6.0 1.2. | 478-1861-ND 5.78 4.95 3.88) TAP156KO50CCS 
22 | 7.0 | 10.5 | 25 8 3.5 1.8 |478-1876-ND® 1.75 1.50 1.18 | TAP226K020SCS 22 | 9.0 | 14.0} 5.0 8 8.8 1.0 | 478-1879-ND 9.45 8.10 6.35 | TAP226KO50CCS 
33 | 8.0 | 11.5 | 25 8 5.2 1.4  |478-1895-ND® 2.52 2.16 1.70 | TAP336K020SCS @ RoHS Compliant + 20% Capacitance Tolerance 
NEW! TWA Series Wet Tantalum Capacitors | Ss2Si= Dimensions (mm) 
Dscc|AVx| L_|DMax.|_E 
The TWA wet electrolytic tantalum capacitor represents a new level of capacitance and voltages, previously T2 16.28 7.92 57.15 
unachieved. It incorporates a novel, very high capacitance cathode system that allows for higher CV designs. All TWA 
products are built to the 93026 specification which includes the harsh shock and vibration requirements of 39006. T3 19.46 | 10.31 57.15 
This design includes a welded tantalum can and header assembly that provides a hermetic seal to withstand harsh T4 E 26.97 | 10.31 57.15 
environments. * Capacitace Tolerance: +10% * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Rated DCL ESR Ripple Current 
Voltage Capacitance Case (uA) Max. Max. (Q) @ 40kHz & 85°C Digi-Key Price Each AVX 
(v) (uF) Size @ 25°C @120kHz (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
25 2200 E 42 05 3200 478-4966-ND 127.53 106.28 92.11 TWAE228K025CBSZ0000 
50 220 B 2 0.9 1800 478-4967-ND 66.15 55.13 47.78 TWAB227K050CBSZ0000 
60 1000 E 12 1 4000 478-4968-ND 127.53 106.28 92.11 TWAE108K060CBSZ0000 
75 330 D 3 1 2100 478-4969-ND 77.85 64.88 56.23 TWAD337K075CBSZ0000 
75 470 E 5 0.9 2750 478-4970-ND 98.10 81.75 70.85 TWAE477K075CBSZ0000 
100 220 E 5 1.2 2750 478-4971-ND 98.10 81.75 70.85 TWAE227K100CBSZ0000 
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y . 
IA TAd Series —_ W 
nm A H Polarity. ma) H 
Standard Surface Mount Tantalum Capacitors a jy) 3 
node} 
The TAJ standard series encompasses the sizes recognized by major OEMs throughout the world. * Temperature Range: ae ae | 
-55°C ~ 85°C rated voltage and up to 125°C with voltage derating in applications utilizing recommended series resistance A so wi 
Case EIA Dimensions - mm Case EIA Dimensions - mm 
Size Code L Ww H Wi A S (Min.) Size Code L Ww H Wi A S (Min.) 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 Ss 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 1.40 
& BOSe 88 £00 $20 280 220 f 0 250 Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 7.30 4.40 Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 7.00 0.50 0.85 Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.00 0.50 0.85 x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum|Maximum | (mQ@100kHz)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 A 6 0.9 3000 478-3268-1-NDt 83 72 63 478-3268-2-ND 2,000 281.00/M | TAJA476K002R 
2.5 220 10 B 16 4.4 1600 478-3269-1-NDt 1.00 87 -76 478-3269-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB227K002R 
680 10 ej 18 17.0 200 478-4771-1-ND 3.11 2.71 2.37 478-4771-2-ND 500 566.00 | TAJC687KO002RNJ 
2.2 20 R 6 0.5 25000 478-3053-1-ND 1.08 94 83 478-3053-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M004R 
22 10 P 8 0.9 5000 478-3270-1-ND 1.20 1.05 92 478-3270-2-ND 2,500 408.00/M | TAJP226K004R 
22 20 R 8 0.9 3800 478-3055-1-ND 1.08 94 83 478-3055-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR226M004R 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-NDt 50 44 38 478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336K004R 
47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND 50 44 38 478-1669-2-ND 2,000 170.00/M_| TAJA476K004R 
47 20 A 8 1.9 2600 478-3870-1-ND 50 44 38 478-3870-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476M004R 
68 10 B 6 rag 1800 478-2344-1-ND 65 57 50 478-2344-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB686K004R 
100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 88 478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107K004R 
150 10 B 8 6 1500 478-2345-1-ND 1.00 87 76 478-2345-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157K004R 
4 150 20 B 8 6 1500 478-3878-1-ND 1.00 87 -76 478-3878-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157M004R 
220 10 Cc 8 8.8 1200 478-2346-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-2346-2-ND 500 399.50 | TAJC227K004R 
220 10 D 8 8.8 900 478-3064-1-ND 1.89 1.65 1.44 478-3064-2-ND 500 344.00 | TAJD227K004R 
330 10 Cc 8 13.2 900 478-2347-1-ND 2.43 241 1.85 478-2347-2-ND 500 412.50 | TAJC337K004R 
330 10 D 8 13.2 900 478-3065-1-ND 2.16 1.88 1.65 478-3065-2-ND 500 393.00 | TAJD337K004R 
470 10 ej 14 18.8 300 478-4772-1-ND 2.88 2.51 2.19 478-4772-2-ND 500 523.50 | TAJC477KO04RNJ 
470 10 D 12 18.8 900 478-3066-1-ND 3.35 2.92 2.55 478-3066-2-ND 500 610.00 | TAJD477K004R 
470 10 E 10 18.8 500 478-3271-1-NDt 7.00 6.09 5.32 478-3271-2-ND 400 1019.20 | TAJE477K004R 
680 10 D 14 27.2 500 478-3067-1-ND 3.65 3.18 2.78 478-3067-2-ND 500 663.50 | TAJD687K004R 
1000 10 E 14 40 400 478-2348-1-NDt 10.75 9.36 8.17 478-2348-2-ND 400 1462.00 | TAJE108K004R 
1.5 20 R 6 0.5 2000 478-3052-1-ND 1.08 94 83 478-3052-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR155MO006R 
2.2 20 A 6 0.5 9000 478-3862-1-ND 45 40 35 478-3862-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225M006R 
2.2 20 Ss 6 0.5 18000 478-3966-1-ND 1.18 1.03 90 478-3966-2-ND 2,500 428.00/M | TAJS225M006R 
3.3 20 A 6 0.5 6000 478-3029-1-ND 37 .33 29 478-3029-2-ND 2,000 125.00/M | TAJA335M006R 
47 10 A 6 0.5 6000 478-3867-1-ND 38 33 29 478-3867-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475KO06R 
47 20 A 6 0.5 6000 478-3031-1-ND 38 .33 29 478-3031-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475MO006R 
47 10 R 6 0.5 700 478-3272-1-ND 1.10 96 84 478-3272-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475KO06R 
6.8 20 A 6 0.5 5000 478-3871-1-ND 45 40 35 478-3871-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685MO006R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3045-1-ND 50 44 39 478-3045-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M006R 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND 40 35 31 478-1653-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106KOO6R 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND 38 .33 29 478-1656-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA106MO06R 
10 10 B 6 0.6 3000 478-3873-1-ND 16 14 12 478-3873-2-ND 2,000 53.00/M | TAJB106KO06R 
10 20 B 6 0.6 3000 478-3874-1-ND 15 13 12 478-3874-2-ND 2,000 50.00/M | TAJB106MO006R 
10 20 R 8 0.6 6000 478-3051-1-ND 1.08 94 83 478-3051-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR106MO06R 
10 10 R 8 0.6 6000 478-3273-1-ND 1.10 96 84 478-3273-2-ND 2,500 374.00/M_| TAJR106KO06R 
10 10 Ss 6 0.6 6000 478-3965-1-ND 1.20 1.05 92 478-3965-2-ND 2,500 437.00/M | TAJS106KO06R 
15 10 P 8 0.9 3500 478-3274-1-ND 1.20 1.05 92 478-3274-2-ND 2,500 408.00/M | TAJP156KO06R 
15 10 Ss 8 0.9 4000 478-3275-1-ND 1.20 1.05 92 478-3275-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS156KO06R 
15 20 A 6 0.9 3500 478-3026-1-ND 45 40 35 478-3026-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA156MO006R 
22 10 A 6 1.4 3000 478-3865-1-ND 15 14 12 478-3865-2-ND 2,000 52.00/M | TAJA226KO06R 
22 20 A 6 1.4 3000 478-3028-1-ND 51 45 39 478-3028-2-ND 2,000 173.00/M | TAJA226MO006R 
22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 53 A7 41 478-1681-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB226K006R 
63 22 10 Cc 6 1.4 2000 478-3898-1-ND 31 28 24 478-3898-2-ND 500 57.00 | TAJC226K006R 
7 22 20 r 8 1.4 2500 478-3969-1-ND 1.37 1.20 1.05 478-3969-2-ND 2,500 499.00/M | TAJT226MO06R 
33 10 A 8 21 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 478-1666-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336KO06R 
33 20 A 8 2.1 2500 478-1667-1-ND 63 55 48 478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336M006R 
47 10 T 10 2.8 1600 478-3276-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3276-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT476KO06R 
47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND 65 57 50 478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476KO006R 
47 20 B 6 3 2000 478-3890-1-ND 65 57 50 478-3890-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476MO06R 
68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 66 57 478-1696-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB686KO06R 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-NDt 1.25 1.09 95 478-1677-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107KO06R 
100 20 B 10 6.3 1700 478-3877-1-ND 1.25 1.09 95 478-3877-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107MO06R 
100 10 Cc 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 92 478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107KO06R 
100 10 D 6 6 600 478-3917-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-3917-2-ND 500 355.00 | TAJD107KO06R 
150 20 B 10 9.5 1200 478-4692-1-ND 1.63 1.42 1.24 478-4692-2-ND 2,000 553.00/M | TAJB157MO06R 
150 10 Cc 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157KO06R 
220 10 Cc 8 13.9 1200 478-1713-1-NDt 2.10 1.83 1.60 478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227K006R 
220 20 D 8 13.9 900 478-3928-1-ND 2.60 2.26 1.98 478-3928-2-ND 500 472.50 | TAJD227M006R 
330 10 Cc 12 19.8 500 478-4773-1-ND 2.79 2.43 2.13 478-4773-2-ND 500 508.00 | TAJC337KO06RNJ 
330 10 E 8 20.8 400 478-3955-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3955-2-ND 400 232.80 | TAJE337KO06R 
330 20 E 8 20.8 400 478-3956-1-ND 5.10 4.44 3.88 478-3956-2-ND 400 742.00 | TAJE337MO06R 
330 10 Y 8 20.8 900 478-3277-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3277-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY337K006R 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-NDt 3.15 2.75 2.40 478-1741-2-ND 500 573.50 | TAJD477KO06R 
470 20 D 12 28 400 478-3940-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-3940-2-ND 500 573.50 | TAJD477M006R 
470 10 Y 20 28.2 200 478-4706-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4706-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY477KO06R 
680 10 E 10 42.8 500 478-2349-1-ND 8.70 7.57 6.62 478-2349-2-ND 400 1183.20 | TAJE687KO06R 
1.0 10 R 4 0.5 25000 478-3278-1-ND 1.10 96 84 478-3278-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR105K010R 
1.0 20 R 4 0.5 25000 478-3049-1-ND 1.08 94 83 478-3049-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M010R 
2.2 10 A 6 0.5 7000 478-3861-1-ND 48 42 37 478-3861-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K010R 
2.2 20 A 6 0.5 7000 478-3027-1-ND 48 42 37 478-3027-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225M010R 
2.2 20 R 6 0.5 15000 478-3054-1-ND 1.08 94 83 478-3054-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M010R 
10 3.3 10 Ss 6 0.5 800 478-3279-1-ND 1.20 1.05 92 478-3279-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS335K010R 
3.3 10 A 6 0.5 5500 478-3866-1-ND 38 .34 29 478-3866-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335K010R 
3.3 20 A 6 0.5 5500 478-3030-1-ND 38 .34 29 478-3030-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335M010R 
3.3 20 R 6 0.5 8000 478-3056-1-ND 1.08 94 83 478-3056-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR335M010R 
47 10 A 6 0.5 5000 478-2350-1-ND 43 37 33 478-2350-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA475K010R 
47 20 A 6 0.5 5000 478-3869-1-ND 38 34 29 478-3869-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA475M010R 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA) ( TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) Digi@Reel” 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size |Maximum)Maximum | (mQ@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 R 6 0.5 9000 478-3280-1-ND 1.10 96 84 478-3280-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475K010R 
47 10 B 6 0.5 4000 478-3886-1-ND -50 44 39 478-3886-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475K010R 
47 20 B 6 0.5 4000 478-3042-1-ND -50 44 39 478-3042-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M010R 
47 20 R 6 0.5 9000 478-3057-1-ND 1.08 94 83 478-3057-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR475M010R 
6.8 10 A 6 0.7 4000 478-2351-1-ND 45 40 35 478-2351-2-ND 2,000 153.00/M_ | TAJA685K010R 
6.8 10 B 6 0.7 3000 478-3892-1-ND -50 4 39 478-3892-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685K010R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3893-1-ND 50 44 39 478-3893-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685M010R 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 37 33 478-1654-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106K010R 
10 20 A 6 1 3000 478-1657-1-ND 40 35 31 478-1657-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106M010R 
10 20 P 8 1 6000 478-3281-1-ND 1.18 1.03 -90 478-3281-2-ND 2,500 400.00/M_| TAJP106M010R 
10 10 Cc 6 1 2500 478-4972-1-ND NEW! 45 40 35 478-4972-2-ND NEW! 500 82.00 | TAJC106KO010R 
10 10 B 6 1 2500 478-1672-1-ND 53 AB 40 478-1672-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB106K010R 
10 20 B 6 1 2500 478-3875-1-ND -50 44 39 478-3875-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB106M010R 
10 10 a: 6 1 3000 478-3967-1-ND 88 tT 67 478-3967-2-ND 2,500 320.00/M | TAJT106KO10R 
15 20 B 6 1.5 2800 478-3035-1-ND 53 AT Al 478-3035-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB156M010R 
15 10 A 6 1.5 3200 478-1660-1-ND -50 44 38 478-1660-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA156K010R 
15 10 B 6 1.5 2800 478-3068-1-ND -90 79 69 478-3068-2-ND 2,000 306.00/M | TAJB156K010R 
15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND -50 44 38 478-1661-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA156M010R 
22 10 A 8 2.2 3000 478-1663-1-NDt -50 44 38 478-1663-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA226K010R 
22 10 B 6 2.2 2400 478-3039-1-ND 55 48 42 478-3039-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K010R 
22 20 B 6 2.2 2400 478-3040-1-ND 60 53 46 478-3040-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB226M010R 
22 10 Cc 6 2.2 1800 478-3856-1-ND 95 83 73 478-3856-2-ND 500 173.00 | TAJC226K010R 
22 20 Cc 6 2.2 1800 478-3900-1-ND 53 AB 40 478-3900-2-ND 500 95.50 | TAJC226M010R 
33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 88 478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010R 
33 10 Cc 6 3.3 1600 478-3905-1-ND 44 39 34 478-3905-2-ND 500 80.00 | TAJC336K010R 
33 20 D 6 3.3 1100 478-3047-1-ND 1.57 1.37 1.20 478-3047-2-ND 500 285.50 | TAJD336M010R 
47 10 B 8 47 1000 478-1693-1-ND 88 A 67 478-1693-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476K010R 
47 20 B 8 47 1000 478-3891-1-ND 88 AT 67 478-3891-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476M010R 
47 10 Cc 6 47 1200 478-3910-1-ND 35 31 .27 478-3910-2-ND 500 64.00 | TAJC476K010R 
10 47 20 ig 6 47 1200 478-3911-1-ND 40 35 31 478-3911-2-ND 500 72.00 | TAJC476M010R 
47 10 D 6 47 400 478-3048-1-ND 83 72 63 478-3048-2-ND 500 150.00 | TAJD476K010R 
47 20 D 6 47 400 478-3937-1-ND 83 72 63 478-3937-2-ND 500 150.00 | TAJD476M010R 
47 10 Ww 6 47 1400 478-3282-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3282-2-ND 1,000 819.00 | TAJW476K010R 
68 10 B 6 6.8 1400 478-3069-1-ND 83 73 64 478-3069-2-ND 2,000 283.00/M | TAJB686K010R 
68 10 ig 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 95 478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010R 
68 20 D 6 6.8 900 478-3942-1-ND 1.53 1.33 1.17 478-3942-2-ND 500 278.00 | TAJD686M010R 
100 10 Cc 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 95 478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107KO010R 
100 20 Cc 8 10 1200 478-3897-1-ND 1.25 1.09 .95 478-3897-2-ND 500 227.50 | TAJC107M010R 
100 10 D 6 10 900 478-3355-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-3355-2-ND 1,000 690.00 | TAJD107K010R 
100 20 D 6 10 900 478-3918-1-ND 1.76 1.53 1.34 478-3918-2-ND 500 319.50 | TAJD107M010R 
100 10 x 8 10 900 478-3283-1-ND 2.60 2.27 1.98 478-3283-2-ND 1,000 946.00 | TAJX107KO10R 
100 20 xX 8 10 900 478-3971-1-ND 2.34 2.04 1.78 478-3971-2-ND 1,000 852.00 | TAJX107M010R 
150 10 Cc 8 15 900 478-2352-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-2352-2-ND 500 382.50 | TAJC157KO10R 
150 10 D 6 15 900 478-2343-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-2343-2-ND 500 450.50 | TAJD157K010R 
150 10 E 8 15 900 478-3948-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-3948-2-ND 400 349.60 | TAJE157KO10R 
150 20 E 8 15 900 478-3949-1-ND 4.39 3.83 3.34 478-3949-2-ND 400 639.60 | TAJE157M010R 
150 20 ¥: 6 15 1200 478-3972-1-ND 2.94 2.56 2.24 = = — | TAJY157M010R 
220 10 Cc 18 22 500 478-4774-1-ND 2.59 2.26 1.97 478-4774-2-ND 500 471.50 | TAJC227KO10RNJ 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010R 
220 20 D 8 22 500 478-3929-1-ND 2.60 2.26 1.98 478-3929-2-ND 500 472.50 | TAJD227M010R 
220 10 E 8 22 500 478-3951-1-ND 1.80 1.57 1.37 478-3951-2-ND 400 262.00 | TAJE227K010R 
220 20 E 8 22 500 478-3952-1-ND 5.10 4.44 3.88 = = — | TAJE227M010R 
220 10 Y 10 22 500 478-3284-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3284-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY227K010R 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-NDt 4.80 4.18 3.65 478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010R 
330 20 D 8 33 900 478-3933-1-ND 4.45 3.88 3.39 478-3933-2-ND 500 810.00 | TAJD337M010R 
330 10 E 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337K010R 
330 20 E 8 33 900 478-3957-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-3957-2-ND 400 764.40 | TAJE337M010R 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477K010R 
470 20 E 10 47 500 478-3959-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-3959-2-ND 400 1019.20 | TAJE477M010R 
68 20 R 4 0.5 25000 478-3058-1-ND 1.08 94 83 478-3058-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR684M016R 
1 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 39 34 478-1649-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105K016R 
1 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND .39 34 30 478-1652-2-ND 2,000 133.00/M | TAJA105M016R 
a 10 R 4 0.5 20000 478-3962-1-ND .88 77 67 478-3962-2-ND 2,500 320.00/M | TAJR105K016R 
1 20 R 4 0.5 20000 478-3050-1-ND 1.08 94 83 478-3050-2-ND 2,500 367.00/M_| TAJR105M016R 
1.5 10 A 6 0.5 8000 478-3860-1-ND 48 42 37 478-3860-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155K016R 
1.5 20 A 6 0.5 8000 478-3025-1-ND 48 42 37 478-3025-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155M016R 
2.2 10 A 6 0.5 6500 478-2353-1-ND 43 37 33 478-2353-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA225K016R 
2.2 20 A 6 0.5 6500 478-3863-1-ND .38 34 29 478-3863-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA225M016R 
2.2 10 B 6 0.5 5500 478-3879-1-ND -50 44 39 478-3879-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB225K016R 
2.2 20 B 6 0.5 5500 478-3036-1-ND -50 44 39 478-3036-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB255M016R 
3.3 10 A 6 0.5 5000 478-2354-1-ND 43 37 33 478-2354-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA335K016R 
3.3 10 T 6 0.5 500 478-3285-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3285-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT335K016R 
3.3 10 B 6 0.5 4500 478-3884-1-ND -50 44 39 478-3884-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K016R 
16 3.3 20 B 6 0.5 4500 478-3041-1-ND -50 44 39 478-3041-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB335M016R 
47 10 A 6 0.8 4000 478-3868-1-ND 40 35 31 478-3868-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475K016R 
47 20 A 6 0.8 4000 478-3032-1-ND 40 35 31 478-3032-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475M016R 
47 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 53 AB 40 478-1689-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475K016R 
47 20 B 6 0.8 3500 478-3888-1-ND 53 46 40 478-3888-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475M016R 
6.8 10 A 6 11 3500 478-1670-1-ND 48 42 37 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M_ | TAJA685K016R 
6.8 20 B 6 4A 2500 478-3046-1-ND 50 4 39 478-3046-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M016R 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND 50 44 38 478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106K016R 
10 20 A 8 1.6 3000 478-3859-1-ND 40 36 31 478-3859-2-ND 2,000 137.00/M | TAJA106M016R 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND 55 48 42 478-1673-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB106K016R 
10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 53 AZ At 478-1675-2-ND 2,000 181.00/M_ | TAJB106M016R 
10 10 Cc 6 1.6 2000 478-1698-1-ND 48 42 37 478-1698-2-ND 500 86.50 | TAJC106KO16R 
10 20 Cc 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 40 35 31 478-1702-2-ND 500 73.00 | TAJC106M016R 
10 10 Bi 8 1.6 2200 478-3968-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3968-2-ND 2,500 510.00/M | TAJT106KO16R 
15 10 B 6 2.4 2500 478-2355-1-ND -60 53 46 478-2355-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K016R 
22 10 B 6 3.5 2300 478-1682-1-ND 55 A8 42 478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016R 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FTENA'( TAJ Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size |Maximum|Maximum |(m0@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016R 
22 10 Cc 6 3.5 1600 478-3899-1-ND 31 27 .24 478-3899-2-ND 500 56.50 | TAJC226K016R 
22 20 Cc 6 3.5 1600 478-3901-1-ND 34 -30 26 478-3901-2-ND 500 62.00 | TAJC226M016R 
22 10 D 6 3.5 1100 478-3922-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3922-2-ND 500 291.00 | TAJD226K016R 
22 20 D 6 3.5 1100 478-3924-1-ND 1.57 1.37 1.20 478-3924-2-ND 500 285.50 | TAJD226M016R 
33 10 B 8 5.3 2100 478-1688-1-NDt 95 83 73 478-1688-2-ND 2,000 323.00/M | TAJB336K016R 
33 10 c 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 55 48 478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016R 
33 20 Cc 6 5.3 1500 478-3906-1-ND 63 55 48 478-3906-2-ND 500 114.00 | TAJC336M016R 
33 10 D 6 5.3 900 478-3930-1-ND 40 35 31 478-3930-2-ND 500 73.00 | TAJD336K016R 
33 20 D 6 5.3 900 478-3931-1-ND -50 44 -39 478-3931-2-ND 500 91.50 | TAJD336M016R 
47 10 Cc 6 7.5 1400 478-1718-1-ND 1.00 87 76 478-1718-2-ND 500 182.00 | TAJC476K016R 
47 20 Cc 6 75 1400 478-3912-1-ND 1.00 87 76 478-3912-2-ND 500 182.00 | TAJC476M016R 
16 47 10 D 6 75 900 478-1739-1-ND 83 72 63 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016R 
47 20 D 6 75 900 478-3938-1-ND 83 72 63 478-3938-2-ND 500 150.00 | TAJD476M016R 
47 10 Y 6 7.5 700 478-3973-1-ND 3.00 2.61 2.28 = = —_| TAJY476K016R 
68 10 Cc 6 10.9 1300 478-3070-1-NDt 1.62 1.41 1.24 478-3070-2-ND 500 295.00 | TAJC686K016R 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016R 
68 20 D 6 10.9 900 478-3943-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3943-2-ND 500 291.00 | TAJD686M016R 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107K016R 
100 20 D 6 16 900 478-3919-1-ND 1.30 1.14 99 478-3919-2-ND 500 236.50 | TAJD107M016R 
100 10 E 6 16 900 478-3945-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-3945-2-ND 400 276.80 | TAJE107K016R 
100 20 E 6 16 900 478-3946-1-ND 1.45 1.27 al 478-3946-2-ND 400 211.60 | TAJE107M016R 
150 10 D 6 24 900 478-2356-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2356-2-ND 500 552.50 | TAJD157K016R 
150 20 D 6 24 900 478-3921-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3921-2-ND 500 591.50 | TAJD157M016R 
220 10 E 10 35.2 500 478-2357-1-NDt 8.25 7.18 6.27 478-2357-2-ND 400 1122.00 | TAJE227K016R 
220 20 E 10 35.2 500 478-3953-1-ND 6.47 5.63 4.92 478-3953-2-ND 400 941.60 | TAJE227M016R 
1 10 R 4 0.5 25000 478-3286-1-ND 1.10 96 84 478-3286-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR104K020R 
.22 20 R 4 0.5 25000 478-3963-1-ND 1.08 94 83 478-3963-2-ND 2,500 393.00/M | TAJR224M020R 
AT 10 R 4 0.5 25000 478-3964-1-ND 1.10 96 84 478-3964-2-ND 2,500 400.00/M | TAJR474K020R 
47 10 Ss 4 0.5 25000 478-3287-1-ND 1.20 1.05 92 = = — | TAJS474K020R 
1 10 A 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 40 35 478-1650-2-ND 2,000 153.00/M_ | TAJA105K020R 
1 10 iE 4 0.5 900 478-3288-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3288-2-ND 2,500 476.00/M_ | TAJT105K020R 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 35 31 27 478-1658-2-ND 2,000 119.00/M | TAJA155K020R 
2.2 10 A 6 0.5 5300 478-2358-1-ND 45 40 35 478-2358-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225K020R 
2.2 20 A 6 0.5 5300 478-3864-1-ND 34 .30 26 478-3864-2-ND 2,000 116.00/M | TAJA225M020R 
2.2 10 B 6 0.5 3500 478-3880-1-ND 19 A7 15 478-3880-2-ND 2,000 65.00/M_| TAJB225K020R 
2.2 20 B 6 0.5 3500 478-3037-1-ND 50 44 39 478-3037-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225M020R 
2.2 10 R 6 0.5 6000 478-4693-1-ND 1.10 96 84 478-4693-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR225KO20RNJ 
3.3 10 A 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 37 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335K020R 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND 50 44 39 478-1685-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K020R 
3.3 20 B 6 0.7 3000 478-3885-1-ND -50 44 39 478-3885-2-ND 2,000 171.00/M_| TAJB335M020R 
4.7 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-NDt 48 42 37 478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475K020R 
4.7 10 B 6 0.9 3000 478-3887-1-ND 50 44 .39 478-3887-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB475K020R 
47 20 B 6 0.9 3000 478-3043-1-ND 50 44 .39 478-3043-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M020R 
6.8 10 A 6 1.4 2000 478-3071-1-ND 50 44 .38 478-3071-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA685K020R 
6.8 10 B 6 1.4 2500 478-1694-1-ND -55 48 42 478-1694-2-ND 2,000 187.00/M_ | TAJB685K020R 
6.8 10 Cc 6 1.4 2000 478-1719-1-NDt 55 48 42 478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685K020R 
20 10 10 B 6 2 2100 478-1674-1-ND 50 44 .38 478-1674-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106K020R 
10 20 B 6 2 2100 478-3876-1-ND 50 44 .38 478-3876-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106M020R 
10 10 Cc 6 2 1900 478-1699-1-ND A6 40 35 478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106K020R 
10 20 ej 6 2 1900 478-3895-1-ND A6 40 35 478-3895-2-ND 500 83.50 | TAJC106M020R 
15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND 60 53 46 478-1679-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K020R 
15 10 Cc 6 3 1700 478-1707-1-ND 88 77 67 478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156K020R 
22 10 B 6 4.4 1800 478-1683-1-NDt 63 55 48 478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020R 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3883-1-ND 63 55 48 478-3883-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226M020R 
22 10 Cc 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 87 76 478-1711-2-ND 500 182.00 | TAJC226K020R 
22 20 Cc 6 4.4 1600 478-3902-1-ND 1.00 .87 76 478-3902-2-ND 500 182.00 | TAJC226M020R 
22 10 D 6 4.4 900 478-3923-1-ND 1.68 1.46 1.28 478-3923-2-ND 500 305.00 | TAJD226K020R 
22 20 D 6 4.4 900 478-3925-1-ND 1.64 1.43 1.25 478-3925-2-ND 500 298.50 | TAJD226M020R 
33 10 Cc 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 .87 76 478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020R 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND 75 66 57 478-1734-2-ND 500 136.50 | TAJD336K020R 
47 10 Cc 6 9.4 900 478-2359-1-ND 1.98 1.72 1.51 478-2359-2-ND 500 336.00 | TAJC476K020R 
47 10 D 6 9.4 900 478-3936-1-ND -60 53 A6 478-3936-2-ND 500 109.00 | TAJD476K020R 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686K020R 
68 10 E 6 13.6 900 478-3960-1-ND 3.20 2.79 2.44 478-3960-2-ND 400 466.00 | TAJE686K020R 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107K020R 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107K020R 
100 20 E 6 20 900 478-3947-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-3947-2-ND 400 447.60 | TAJE107M020R 
150 10 E 8 30 300 478-2360-1-ND 5.49 4.78 4.18 478-2360-2-ND 400 746.80 | TAJE157K020R 
AT 10 A 4 0.5 14000 478-2339-1-ND 1.00 87 76 478-2339-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K025R 
68 10 A 4 0.5 10000 478-2362-1-ND 1.00 87 76 — = — | TAJA684K025R 
68 20 A 4 0.5 10000 478-3033-1-ND 1.00 .87 76 = = — | TAJA684M025R 
1 10 A 4 0.5 8000 478-2363-1-ND 48 42 .37 478-2363-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA105K025R 
1 20 A 4 0.5 8000 478-3857-1-ND 38 34 29 478-3857-2-ND 2,000 130.00/M_| TAJA105M025R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-2364-1-ND 45 40 35 478-2364-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA155K025R 
1.5 20 B 6 0.5 5000 478-3034-1-ND 50 44 .39 478-3034-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB155M025R 
2.2 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND 48 42 37 478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025R 
2.2 10 B 6 0.6 4500 478-3881-1-ND 21 19 Alvi 478-3881-2-ND 2,000 72.00/M | TAJB225K025R 
2.2 20 B 6 0.6 4500 478-3038-1-ND -50 44 39 478-3038-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB225M025R 
25 3.3 10 A 6 0.8 3700 478-3072-1-ND 50 44 .38 478-3072-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA335K025R 
3.3 10 B 6 0.8 3500 478-2365-1-ND 75) 66 57 478-2365-2-ND 2,000 255.00/M_ | TAJB335K025R 
3.3 10 Cc 6 0.8 2800 478-3903-1-ND 74 65 57 478-3903-2-ND 500 134.50 | TAJC335K025R 
3.3 20 c 6 0.8 2800 478-3904-1-ND 72 63 56 478-3904-2-ND 500 132.00 | TAJC335M025R 
4.7 10 B 6 1.2 2800 478-1690-1-ND -55 48 42 478-1690-2-ND 2,000 187.00/M_ | TAJB475K025R 
47 10 Cc 6 1.2 2400 478-3907-1-ND 38 34 .29 478-3907-2-ND 500 69.00 | TAJC475K025R 
4.7 20 Cc 6 1.2 2400 478-3908-1-ND 38 34 .29 478-3908-2-ND 500 69.00 | TAJC475M025R 
6.8 10 B 6 bd 2800 478-1695-1-NDt 65 57 -50 478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025R 
6.8 10 Cc 6 1.7 2000 478-3913-1-ND 42 37 32 478-3913-2-ND 500 75.50 | TAJC685K025R 
10 10 c 6 2.5 1800 478-1700-1-ND 53 46 40 478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025R 
10 20 Cc 6 2.5 1800 478-3896-1-ND 48 42 37 478-3896-2-ND 500 86.50 | TAJC106M025R 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to1) 1671 


FTENA'( TAJ Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (WA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size | Maximum|Maximum | (m0@100kHz)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 10 D 6 2.5 1200 478-3354-1-ND 1.68 1.46 1.28 478-3354-2-ND 500 305.00 | TAJD106K025R 
10 20 D 6 2.5 1200 478-3915-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-3915-2-ND 500 273.00 | TAJD106M025R 
10 10 Ww 6 2.5 1800 478-3289-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3289-2-ND 1,000 819.00 | TAJW106K025R 
15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND 83 72 63 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156K025R 
22 20 Cc 6 5.5 1400 478-1712-1-NDt 1.05 92 80 478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025R 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND 83 72 63 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025R 
22 20 D 6 5.5 900 478-3926-1-ND 1.64 1.43 1.25 478-3926-2-ND 500 298.50 | TAJD226M025R 
25 33 10 D 6 8.3 900 478-2366-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2366-2-ND 500 552.50 | TAJD336K025R 
33 10 E 6 8.3 900 478-3954-1-ND 1.32 1.15 1.01 478-3954-2-ND 400 192.00 | TAJE336K025R 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-NDt 3.89 3.39 2.96 478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025R 
47 20 D 6 11.8 900 478-3939-1-ND 1.24 1.08 94 478-3939-2-ND 500 225.00 | TAJD476M025R 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025R 
68 20 E 6 17 900 478-3961-1-ND 6.88 5.99 5.23 478-3961-2-ND 400 1001.20 | TAJE686M025R 
100 10 Vv 8 25 400 478-2367-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-2367-2-ND 400 1258.00 | TAJV107K025R 
100 20 Vv 8 25 400 478-3970-1-ND 9.15 7.97 6.96 478-3970-2-ND 400 1332.40 | TAJV107M025R 
Fi 10 A 4 0.5 24000 478-2368-1-ND 1.00 87 76 478-2368-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA104K035R 
15 10 A 4 0.5 21000 478-2336-1-ND 1.00 87 76 478-2336-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K035R 
22 10 A 4 0.5 18000 478-2337-1-ND 1.00 87 76 478-2337-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K035R 
33 10 A 4 0.5 15000 478-2338-1-ND 1.00 87 76 478-2338-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA334K035R 
A7 10 A 4 0.5 12000 478-2340-1-ND 1.00 87 76 478-2340-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K035R 
AT 10 B 4 0.5 10000 478-2373-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2373-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K035R 
68 10 A 4 0.5 8000 478-2341-1-ND 1.00 87 76 478-2341-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K035R 
68 20 B 4 0.5 8000 478-3044-1-ND 15 66 57 478-3044-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB684M035R 
1 10 A 4 0.5 7500 478-1651-1-NDt 50 44 38 478-1651-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA105K035R 
1 20 A 4 0.5 7500 478-3858-1-ND 40 35 31 478-3858-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA105M035R 
cl 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND 50 44 39 478-1671-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105K035R 
4 20 B 4 0.5 6500 478-3872-1-ND 50 44 39 478-3872-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105M035R 
10 20 Cc 6 3.5 1600 478-4973-1-ND NEW! 1.30 1.14 99 478-4973-2-ND NEW! 500 236.50 | TAJC106M035R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND .70 61 54 478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155K035R 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND 60 53 46 478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155K035R 
2.2 10 A 6 0.8 4500 478-3073-1-ND -90 79 69 478-3073-2-ND 2,000 306.00/M | TAJA225K035R 
2.2 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 53 AB 40 478-1680-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225K035R 
2.2 20 B 6 0.8 4200 478-3882-1-ND 53 46 40 478-3882-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225M035R 
2.2 10 Cc 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 48 42 478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225K035R 
2.2 10 T 6 0.8 4200 478-3290-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3290-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT225K035R 
3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND 55 48 42 478-1686-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K035R 
35 3.3 10 Cc 6 1.2 2500 478-1714-1-ND 53 46 40 478-1714-2-ND 500 95.50 | TAJC335K035R 
47 10 B 6 1.2 3100 478-1691-1-NDt 65 57 50 478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475K035R 
47 20 B 6 1.2 3100 478-3889-1-ND 65 57 50 478-3889-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475M035R 
4.7 10 Cc 6 1.6 2200 478-1717-1-ND 53 46 40 478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475K035R 
47 20 Cc 6 1.6 2200 478-3909-1-ND 53 AB 40 478-3909-2-ND 500 95.50 | TAJC475M035R 
47 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND 83 72 63 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475K035R 
47 20 D 6 1.6 1500 478-3934-1-ND 83 72 63 478-3934-2-ND 500 150.00 | TAJD475M035R 
6.8 10 Cc 6 2.4 1800 478-1720-1-ND 63 55 48 478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685K035R 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 72 63 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685K035R 
10 10 Cc 6 3.5 1600 478-1701-1-NDt 95 83 73 478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106KO035R 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND 88 77 67 478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106K035R 
10 20 D 6 3.5 1000 478-3916-1-ND 88 77 67 478-3916-2-ND 500 159.50 | TAJD106M035R 
15 10 c 6 5.3 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 95 478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156K035R 
15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 92 80 478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156K035R 
15 20 D 6 5.3 900 478-3920-1-ND 1.05 92 80 478-3920-2-ND 500 191.00 | TAJD156M035R 
22 10 D 6 Te 900 478-1730-1-NDt 1.90 1.66 1.45 478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035R 
22 20 D 6 GL 900 478-3927-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-3927-2-ND 500 346.00 | TAJD226M035R 
22 10 E 6 7.7 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035R 
22 20 E 6 at 900 478-3950-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3950-2-ND 400 618.80 | TAJE226M035R 
33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-1735-2-ND 500 437.00 | TAJD336K035R 
33 20 D 6 11.6 900 478-3932-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-3932-2-ND 500 437.00 | TAJD336M035R 
47 10 E 6 16.5 900 478-3074-1-NDt 7.43 6.46 5.65 478-3074-2-ND 400 1081.20 | TAJE476K035R 
47 20 E 6 16.5 900 478-3958-1-ND 6.88 5.99 5.23 478-3958-2-ND 400 1001.20 | TAJE476M035R 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 66 57 478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104KO50R 
lS 10 A 4 0.5 15000 478-2375-1-ND 1.00 87 76 478-2375-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154KO050R 
22 10 A 4 0.5 18000 478-2376-1-ND 1.00 87 76 478-2376-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K050R 
33 10 B 4 0.5 12000 478-2377-1-NDt 1.50 1.31 1.14 478-2377-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB334K050R 
A7 10 B 4 0.7 9500 478-2378-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2378-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K050R 
68 10 B 4 0.5 8000 478-2379-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2379-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB684K050R 
68 10 Cc 4 0.5 7000 478-2342-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-2342-2-ND 500 382.50 | TAJC684K050R 
1 10 B 4 0.5 7000 478-3075-1-ND 1.35 1.18 1.03 478-3075-2-ND 2,000 459.00/M | TAJB105KO050R 
1 10 Cc 4 0.5 5500 478-1697-1-NDt 15 66 .57 478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105KO50R 
1 20 ej 4 0.5 5500 478-3894-1-ND 15 66 57 478-3894-2-ND 500 136.50 | TAJC105M050R 
1.5 10 Cc 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155KO50R 
1.5 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155KO50R 
50 2.2 10 D 6 11 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225K050R 
3.3 10 c 6 1.7 2500 478-3076-1-ND 2.03 1.77 1.54 478-3076-2-ND 500 368.50 | TAJC335K050R 
3.3 10 D 6 1.7 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335K050R 
47 10 Cc 4 0.5 1400 478-4775-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-4775-2-ND 500 409.50 | TAJC475KO50RNJ 
47 10 D 6 2.4 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475KO50R 
47 20 D 6 2.4 1400 478-3935-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-3935-2-ND 500 259.50 | TAJD475M050R 
6.8 10 Cc 6 3.4 1000 478-4776-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-4776-2-ND 500 409.50 | TAJC685KO50RNJ 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-NDt 5.25 4.57 3.99 478-1743-2-ND 500 955.50 | TAJD685K050R 
6.8 20 D 6 3.4 1000 478-3941-1-ND 4.12 3.59 3.13 478-3941-2-ND 500 749.00 | TAJD685M050R 
10 10 D 6 5 800 478-2380-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-2380-2-ND 500 892.50 | TAJD106KO50R 
10 10 E 6 5 1000 478-3291-1-NDt 11.25 9.79 8.55 478-3291-2-ND 400 1638.00 | TAJE106KO50R 
10 20 E 6 5 1000 478-3944-1-ND 9.60 8.36 7.30 478-3944-2-ND 400 1397.60 | TAJE106MO50R 
15 10 E 6 75 600 478-3077-1-ND 10.13 8.81 7.70 478-3077-2-ND 400 1474.40 | TAJE156K050R 


+ 478-3443-ND TAJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1672 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INA) ( TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors Digi 


TPS surface mount products have inherently low 


7 2 Case EIA Dimensions - mm 
ESR (equivalent series resistance) and are capable Size Code L WwW H Wi A S(Min.) 
ot higher ripple current handling, producing lower A 3216-18 3.20 7.60 1.60 7.20 0.80 1.10 —— er w> 
ripple voltages, less power and heat dissipation than B 3528-21 3.50 2.80 7.90 2.20 0.80 1.40 
standard product for the most efficient use of circuit Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 : om 
Powel: D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 (_ _)} Ly 
TPS has been designed, manufactured, and precon- E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 LL 
ditioned for optimum performance in typical power af 3526-12 3.50 2.80 1:20 2.20 0.80 1:40 | Ss —l-+| be om 
supply applications. Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 A A 
. WwW 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. u 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 10 A 8 1:9 500 478-2381-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2381-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA476K004R0500 
220 10 D 8 8.8 100 478-2382-1-ND 4.20 3.66 3.20 | — — — | TPSD227K004R0100 
220 10 D 8 8.8 50 478-3310-1-NDt 4.40 3.83 3.35 | 478-3310-2-ND 500 801.00 | TPSD227K004R0050 
330 10 D 8 13.2 35 478-2383-1-ND 14.65 12.75 11.14 | 478-2383-2-ND 500 2666.50 | TPSD337K004R0035 
4 330 10 D 8 13.2 100 478-2384-1-ND 11.40 9.92 8.67 | 478-2384-2-ND 500 2075.00 | TPSD337K004R0100 
470 10 D 12 18.8 45 478-2385-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-2385-2-ND 500 1638.00 | TPSD477K004R0045 
680 10 D 14 27.2 100 478-2386-1-ND 12.95 11.27 9.85 | 478-2386-2-ND 500 2357.00 | TPSD687K004R0100 
680 10 D 14 27.2 45 478-3078-1-ND 12.24 10.65 9.31 478-3078-2-ND 500 2227.50 | TPSD687K004R0045 
1000 10 Vv 16 40 35 478-3311-1-NDt 19.25 16.75 14.63 | 478-3311-2-ND 400 2802.80 | TPSV108K004R0035 
1000 10 Vv 16 40 40 478-2387-1-ND 18.75 16.32 14.25 | 478-2387-2-ND 400 2730.00 | TPSV108K004R0040 
10 10 A 6 0.6 1500 478-2388-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2388-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA106KO06R1500 
10 10 T 6 0.6 1000 478-4950-1-ND NEW! 1.60 1.40 1.22 | 478-4950-2-ND NEW!) 2,500 | 544.00/M | TPST106KO06R1000 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-NDt 75 66 .57 | 478-1754-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA226KO06RO0900 
33 10 A 8 21 600 478-1755-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1755-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA336KO06RO600 
33 20 A 8 2.1 600 478-5228-1-ND NEW! 65 57 -50 | 478-5228-2-ND NEW!| 2,000 | 221.00/M | TPSA336MO06R0600 
47 10 A 10 2.8 800 478-3079-1-ND -90 79 .69 | 478-3079-2-ND 2,000 | 306.00/M | TPSA476KO06R0800 
47 10 B 6 3 250 478-2389-1-NDt 1.25 1.09 .95 | 478-2389-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476KO006R0250 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-1761-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB686M006R0500 
68 10 Ww 6 4.3 125 478-3312-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3312-2-ND 1,000 1456.00 | TPSW686KO06R0125 
100 10 B 10 6.3 250 478-3080-1-ND 1.13 98 -86__| 478-3080-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB107KO006R0250 
100 10 B 10 6.3 400 478-4976-1-ND NEW! 85 74 .65 | 478-4976-2-ND NEW!| 2,000 | 289.00/M | TPSB107KO06R0400 
100 20 B 10 6.3 250 478-4978-1-ND NEW! 1.13 98 -86 | 478-4978-2-ND NEW!| 2,000 | 383.00/M | TPSB107MO06R0250 
100 10 Cc 6 6.3 150 478-1764-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-1764-2-ND 500 364.00 | TPSC107K006R0150 
100 10 c 6 6.3 75 478-3313-1-NDt 3.20 2.79 2.44 | 478-3313-2-ND 500 582.50 | TPSC107KO06RO0075 
100 20 ie} 6 6.3 150 478-4090-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 478-4090-2-ND 500 437.00 | TPSC107M006R0150 
150 10 Cc 6 9.5 150 478-2390-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-2390-2-ND 500 482.50 | TPSC157KO006R0150 
220 10 Cc 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
220 10 c 8 13.9 70 478-3081-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3081-2-ND 500 393.00 | TPSC227K006R0070 
220 20 c 8 13.9 125 478-5239-1-ND NEW! 1.83 1.59 1.39 | 478-5239-2-ND NEW!) 500 332.00 | TPSC227M006R0125 
6.3 220 10 D 8 13.2 100 478-3362-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3362-2-ND 500 764.50 | TPSD227K006R0100 
220 20 D 8 13.2 100 478-3061-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-3061-2-ND 500 637.00 | TPSD227M006R0100 
330 10 D 8 20.8 45 478-3314-1-ND 14.40 12.53 10.95 | 478-3314-2-ND 500 2621.00 | TPSD337KO006R0045 
330 10 D 8 20.8 50 478-4114-1-ND 14.40 12.53 10.95 | — — — | TPSD337KO006RO050 
330 20 D 8 20.8 45 478-4115-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-4115-2-ND 500 2593.50 | TPSD337MO06R0045 
330 10 E 8 20.8 100 478-4135-1-ND 10.40 9.05 7.91 478-4135-2-ND 400 1514.40 | TPSE337K006R0100 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
330 10 Y 12 20.8 100 478-4698-1-ND 6.25 5.44 4.75 | 478-4698-2-ND 1,000 2275.00 | TPSY337KO06R0100 
330 20 Y 12 20.8 150 478-4166-1-ND 6.15 5.36 4.68 | 478-4166-2-ND 1,000 2239.00 | TPSY337M006R0150 
470 10 D 12 29.6 45 478-3082-1-ND 7A 6.19 5.41 478-3082-2-ND 500 1294.00 | TPSD477KO06R0045 
470 10 D 12 29.6 100 478-3315-1-NDt 7.30 6.36 5.55 | 478-3315-2-ND 500 1328.50 | TPSD477KO06R0100 
470 20 D 12 29.6 100 478-1790-1-ND 6.95 6.05 5.29 | 478-1790-2-ND 500 1265.00 | TPSD477M006R0100 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 | 478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
470 10 E 10 29.6 45 478-3316-1-NDt 13.35 11.62 10.15 | 478-3316-2-ND 400 1943.60 | TPSE477KO06R0045 
470 20 E 10 29.6 50 478-4147-1-ND 13.13 11.43 9.98 | 478-4147-2-ND 400 1911.60 | TPSE477MO06RO050 
470 10 Vv 10 29.6 55 478-4161-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4161-2-ND 400 2220.40 | TPSV477KOO6R0055 
470 10 Y 20 28.2 150 478-4707-1-ND 6.25 5.44 4.75 | 478-4707-2-ND 1,000 2275.00 | TPSY477KO06R0150 
680 10 E 10 42.8 45 478-1809-1-ND 14.50 12.62 11.02 | 478-1809-2-ND 400 2111.20 | TPSE687KO06R0045 
680 10 Vv 14 42.8 35 478-3083-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3083-2-ND 400 1998.40 | TPSV687KO06R0035 
680 20 Vv 14 42.8 35 478-4165-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4165-2-ND 400 2184.00 | TPSV687M006R0035 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND 75 66 .57 | 478-1753-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA225K010R1800 
47 10 A 6 0.5 1400 478-2391-1-NDt 1.00 87 -76 | 478-2391-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA475K010R1400 
6.8 10 A 6 0.7 1800 478-2392-1-ND 1.00 .87 -76 | 478-2392-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA685K010R1800 
10 10 A 6 1 900 478-1751-1-ND -70 61 .54 | 478-1751-2-ND 2,000 | 238.00/M | TPSA106K010R0900 
10 10 A 6 1 1800 478-3317-1-NDt 1.00 87 -76__| 478-3317-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA106K010R1800 
10 20 A 6 1 1800 478-4086-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4086-2-ND 2,000 | 1360.00/M | TPSA106M010R1800 
10 10 is 6 1 1000 478-4153-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-4153-2-ND 2,500 | 544.00/M | TPST106K010R1000 
15 10 A 6 15 1000 478-1752-1-ND 75 66 .57 | 478-1752-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA156K010R1000 
22 10 B 6 2.2 400 478-2393-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2393-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB226K010R0400 
22 10 B 6 2.2 500 478-5232-1-ND NEW! 1.00 87 -76__| 478-5232-2-ND NEW! | 2,000 | 340.00/M | TPSB226K010R0500 
22 10 B 6 2.2 700 478-3318-1-NDt 1.25 1.09 .95 | 478-3318-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB226K010R0700 
22 20 B 6 2.2 700 478-4088-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-4088-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB226M010R0700 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-1759-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB336K010R0425 
33 10 c 6 3.3 150 478-3319-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-3319-2-ND 500 482.50 | TPSC336K010R0150 
33 10 Cc 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-1770-2-ND 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
47 10 B 8 4.7 250 478-3085-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3085-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB476K010R0250 
47 10 B 8 4.7 500 478-4089-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-4089-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010R0500 
10 47 20 B 8 47 500 478-5234-1-ND NEW! 1.20 1.05 -92 | 478-5234-2-ND NEW!| 2,000 | 408.00/M | TPSB476M010R0500 
47 10 B 8 4.7 650 478-1760-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-1760-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010RO650 
47 10 ie} 6 4.7 350 478-4093-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 478-4093-2-ND 500 382.00 | TPSC476K010R0350 
47 20 Cc 6 47 350 478-3059-1-ND 1.75 1.53 1.33 | 478-3059-2-ND 500 318.50 | TPSC476M010R0350 
68 10 B 8 6.8 600 478-3084-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3084-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB686K010RO600 
100 20 B 8 10 400 478-5231-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 | 478-5231-2-ND NEW!) 2,000 | 510.00/M | TPSB107M010R0400 
100 10 Cc 8 10 75 478-3086-1-NDt 2.48 2.16 1.89 | 478-3086-2-ND 500 450.50 | TPSC107K010R0075 
100 20 ie} 8 10 75 478-5236-1-ND NEW! 2.75 2.40 2.09 | 478-5236-2-ND NEW!| 500 500.50 | TPSC107M010R0075 
100 10 [e} 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 | 478-1765-2-ND 500 341.50 | TPSC107K010R0100 
100 10 c 8 10 200 478-3357-1-ND 2.45 2.14 1.87 | 478-3357-2-ND 500 446.00 | TPSC107K010R0200 
100 20 c 8 10 200 478-5237-1-ND NEW! 2.45 2.14 1.87 | 478-5237-2-ND NEW!) 500 446.00 | TPSC107M010R0200 
100 20 c 8 10 100 478-4091-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 478-4091-2-ND 5,000 | 800.00/M | TPSC107M010R0100 
100 10 D 6 10 50 478-3320-1-NDt 5.35 4.66 4.07 __| 478-3320-2-ND 500 973.50 | TPSD107K010RO0050 
100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1776-2-ND 500 710.00 | TPSD107K010RO065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1777-2-ND 500 427.50 | TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 50 478-4095-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-4095-2-ND 500 910.00 | TPSD107M010R0050 
100 20 D 6 10 65 478-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-4096-2-ND 500 819.00 | TPSD107M010RO0065 
100 10 D 6 10 80 478-5242-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 | 478-5242-2-ND NEW!| 500 546.00 | TPSD107K010R0080 
100 20 D 6 10 80 478-4097-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4097-2-ND 500 728.00 | TPSD107M010R0080 
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Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1779-2-ND 500 427.50 | TPSD107M010R0100 
150 10 D 6 15 50 478-3321-1-ND 5.75 5.01 4.37 | 478-3321-2-ND 500 1046.50 | TPSD157K010R0050 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-1781-2-ND 500 637.00 | TPSD157K010R0100 
150 20 D 6 15 50 478-4102-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4102-2-ND 500 728.00 | TPSD157M010RO050 
150 20 D 8 15 100 478-4103-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4103-2-ND 500 728.00 | TPSD157M010R0100 
220 10 D 8 22 50 478-4108-1-ND 9.75) 8.49 7.41 478-4108-2-ND 500 1774.50 | TPSD227K010R0050 
220 10 D 8 22 100 478-3322-1-NDt 8.25 7.18 6.27 | 478-3322-2-ND 500 1501.50 | TPSD227K010R0100 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 20 D 8 22 150 478-5244-1-ND NEW! 2.75 2.40 2.09 | 478-5244-2-ND NEW!| 500 500.50 | TPSD227M010R0150 
220 20 D 8 22 50 478-4109-1-ND 9.60 8.36 7.30 | 478-4109-2-ND 500 1747.00 | TPSD227M010R0050 
220 20 D 8 22 100 478-4110-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-4110-2-ND 500 910.00 | TPSD227M010R0100 
220 10 E 8 22 50 478-3323-1-NDt 12.75 11.10 9.69 | 478-3323-2-ND 400 1856.40 | TPSE227K010R0050 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
220 20 E 8 22 100 478-4130-1-ND 9.90 8.62 7.53 | 478-4130-2-ND 400 1441.60 | TPSE227M010R0100 
330 10 D 8 33 50 478-3087-1-ND 12.11 10.54 9.20 | 478-3087-2-ND 500 2203.00 | TPSD337K010R0050 
330 10 D 8 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
10 330 20 D 8 33 100 478-4116-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 478-4116-2-ND 500 2275.00 | TPSD337M010R0100 
330 20 D 8 33 150 478-4117-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-4117-2-ND 500 2047.50 | TPSD337M010R0150 
330 10 E 8 33 40 478-4136-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4136-2-ND 400 2220.40 | TPSE337K010R0040 
330 10 E 8 33 50 478-4137-1-ND 15.00 13.05 11.40 | — = — | TPSE337K010R0050 
330 10 E 8 33 60 478-4138-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4138-2-ND 400 2147.60 | TPSE337K010R0060 
330 10 E 8 33 100 478-4139-1-ND 13.25 11.53 10.07 | 478-4139-2-ND 400 1929.20 | TPSE337K010R0100 
330 20 E 8 33 50 478-4140-1-ND 14.25 12.40 10.83 | — = — | TPSE337M010R0050 
330 20 E 8 33 60 478-4141-1-ND 14.00 12.18 10.64 | 478-4141-2-ND 400 2038.40 | TPSE337M010RO0060 
330 20 E 8 33 100 478-4142-1-ND 12.75 11.10 9.69 | 478-4142-2-ND 400 1856.40 | TPSE337M010R0100 
330 10 Vv 10 33 60 478-4158-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4158-2-ND 400 2220.40 | TPSV337K010RO060 
330 20 Vv 10 33 60 478-4159-1-ND 14.75 12.84 11.21 |e = — | TPSV337M010RO060 
330 20 Vv 10 33 100 478-4160-1-ND 13.95 12.14 10.61 478-4160-2-ND 400 2031.20 | TPSV337M010R0100 
470 10 E 10 47 45 478-3088-1-ND 14.85 12.92 11.29 | 478-3088-2-ND 400 2162.00 | TPSE477K010R0045 
470 10 E 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 | 478-1807-2-ND 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
470 20 E 10 47 45 478-4148-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4148-2-ND 400 2366.00 | TPSE477M010R0045 
470 20 E 10 47 50 478-4149-1-ND 15.75 13.71 11.97 | 478-4149-2-ND 400 2293.20 | TPSE477M010RO050 
470 20 E 10 47 100 478-4150-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4150-2-ND 400 2147.60 | TPSE477M010R0100 
470 10 Vv 10 47 60 478-4162-1-ND 15.40 13.40 11.71 478-4162-2-ND 400 2242.40 | TPSV477K010RO060 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-2394-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2394-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K016R1800 
3.3 10 A 6 0.5 3500 478-2395-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2395-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K016R3500 
47 10 A 6 0.8 2000 478-5229-1-ND NEW! 1.00 87 .76 | 478-5229-2-ND NEW!| 2,000 340.00/M | TPSA475K016R2000 
4.7 10 B 6 0.8 1500 478-2396-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2396-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K016R1500 
6.8 10 A 6 fle 1500 478-3089-1-ND -90 79 .69 | 478-3089-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA685K016R1500 
6.8 10 B 6 bea 1200 478-2397-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2397-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB685K016R1200 
10 10 B 6 1.6 500 478-5230-1-ND NEW! 1.25 1.09 .95 | 478-5230-2-ND NEW!| 2,000 425.00/M | TPSB106K016R0500 
10 10 B 6 1.6 800 478-2398-1-NDt 1.25 1.09 -95 | 478-2398-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB106K016R0800 
10 20 B 6 1.6 800 478-4975-1-ND NEW! -80 70 61 478-4975-2-ND NEW!| 2,000 272.00/M | TPSB106M016R0800 
10 10 ie} 6 1.6 500 478-5235-1-ND NEW! 75 -66 -57__| 478-5235-2-ND NEW!| 500 136.50 | TPSC106K016R0500 
15 10 B 6 2.4 800 478-1757-1-ND 1.00 87 .76 | 478-1757-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB156K016R0800 
22 10 B 6 3.5 600 478-1758-1-ND 1.00 87 .76 | 478-1758-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB226K016RO0600 
22 10 Cc 6 3.5 375 478-1767-1-NDt 88 77 .67 | 478-1767-2-ND 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
22 20 Cc 6 3.5 375 478-4092-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-4092-2-ND 500 364.00 | TPSC226M016R0375 
33 10 B 8 6.3 350 478-3090-1-ND 1.13 -98 -86 | 478-3090-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB336K016R0350 
33 10 Cc 6 5.3 300 478-1771-1-ND 1.75 1.53 1.33. | 478-1771-2-ND 500 318.50 | TPSC336K016R0300 
33 10 Ww 6 5.3 175 478-3324-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3324-2-ND 1,000 1456.00 | TPSW336K016R0175 
47 10 Cc 6 75 350 478-1773-1-NDt 2.55 2.22 1.94 | 478-1773-2-ND 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
47 20 Cc 6 75 350 478-5241-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 | 478-5241-2-ND NEW!) 500 273.00 | TPSC476M016R0350 
47 10 D 6 05 80 478-3325-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3325-2-ND 500 728.00 | TPSD476K016R0080 
47 10 D 6 75 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
47 10 D 6 75 200 478-4118-1-ND 3.80 3.31 2.89 | 478-4118-2-ND 500 691.50 | TPSD476K016R0200 
16 47 20 D 6 75 150 478-4119-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4119-2-ND 500 673.50 | TPSD476M016R0150 
68 10 Cc 6 10.9 125 478-3091-1-ND 2.66 2.31 2.02 | 478-3091-2-ND 500 483.00 | TPSC686K016R0125 
68 10 ie} 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 | 478-1774-2-ND 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 D 6 16 60 478-4977-1-ND NEW! 4.38 3.82 3.33 | 478-4977-2-ND NEW!| 500 797.00 | TPSD107K016RO060 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-1778-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 D 6 16 150 478-3358-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3358-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0150 
100 20 D 6 16 60 478-4098-1-ND 4.75 4.14 3.61 478-4098-2-ND 500 864.50 | TPSD107M016RO060 
100 20 D 6 16 125 478-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4099-2-ND 500 728.00 | TPSD107M016R0125 
100 20 D 6 16 150 478-5243-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 | 478-5243-2-ND NEW!) 500 273.00 | TPSD107M016R0150 
100 10 E 6 16 55 478-4124-1-ND 13.75 11.97 10.45 | 478-4124-2-ND 400 2002.00 | TPSE107K016R0055 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 | 478-1794-2-ND 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
100 20 E 6 16 55 478-4125-1-ND 13.35 11.62 10.15 | 478-4125-2-ND 400 1943.60 | TPSE107M016RO0055 
100 20 E 6 16 100 478-4126-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4126-2-ND 400 1419.60 | TPSE107M016R0100 
150 10 D 6 24 60 478-3092-1-ND 9.68 8.42 7.36 | 478-3092-2-ND 500 1761.00 | TPSD157K016RO0060 
150 10 D 6 24 100 478-3326-1-NDt 10.25 8.92 7.79 | 478-3326-2-ND 500 1865.50 | TPSD157K016R0100 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-1782-2-ND 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
220 10 E 10 35.2 100 478-3093-1-ND 9.45 8.23 7.19 | 478-3093-2-ND 400 1376.00 | TPSE227K016R0100 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-1800-2-ND 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
220 20 E 10 35.2 100 478-4131-1-ND 10.40 9.05 7.91 478-4131-2-ND 400 1514.40 | TPSE227M016R0100 
220 10 Vv 8 35.2 50 478-3327-1-ND 16.10 14.01 12.24 | 478-3327-2-ND 400 2344.00 | TPSV227K016R0050 
220 10 Vv 8 35.2 75 478-3328-1-NDt 15.75 13.71 11.97 | 478-3328-2-ND 400 2293.20 | TPSV227K016R0075 
220 20 Vv 8 35.2 75 478-4157-1-ND 15.25 13.27 11.59 | — — — | TPSV227M016R0075 
1 10 A 4 0.5 3000 478-2399-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2399-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K020R3000 
2.2. 10 A 6 0.5 3000 478-2400-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2400-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K020R3000 
3.3 10 A 6 0.7 2500 478-2401-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2401-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K020R2500 
4.7 10 A 6 0.9 1800 478-4974-1-ND NEW! 68 59 .52 | 478-4974-2-ND NEW!| 2,000 230.00/M | TPSA475K020R1800 
4.7 10 B 6 0.9 1000 478-2402-1-ND 125: 1.09 -95 | 478-2402-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB475K020R1000 
6.8 10 A 6 1.4 1000 478-3094-1-ND -90 79 .69 | 478-3094-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA685K020R1000 
6.8 10 B 6 1.4 1000 478-2403-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2403-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB685K020R1000 
10 10 B 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-1756-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB106K020R1000 
10 20 B 6 2 1000 478-4087-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-4087-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB106M020R1000 
20 15) 10 ie} 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 478-1766-2-ND 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
22 10 B 6 4.4 400 478-3095-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3095-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB226K020R0400 
22 10 Cc 6 4.4 150 478-2404-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-2404-2-ND 500 442.00 | TPSC226K020R0150 
22 20 Cc 6 4.4 150 478-5238-1-ND NEW! 2.50 2.18 1.90 | 478-5238-2-ND NEW!) 500 455.00 | TPSC226M020R0150 
33 10 Cc 6 6.6 300 478-3096-1-ND 2.05 1.79 1.56 | 478-3096-2-ND 500 372.50 | TPSC336K020R0300 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97__| 478-1785-2-ND 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
33 20 D 6 6.6 200 478-4111-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4111-2-ND 500 673.50 | TPSD336M020R0200 
47 10 D 6 9.4 100 478-3329-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 478-3329-2-ND 500 682.50 | TPSD476K020R0100 
47 10 E 6 9.4 125 478-1805-1-ND 7.75 6.75 5.89 | 478-1805-2-ND 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 9.4 150 478-1806-1-ND 5.45 4.74 4.14 | 478-1806-2-ND 400 792.80 | TPSE476K020R0150 
68 10 D 6 13.6 70 478-4122-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4122-2-ND 500 1001.00 | TPSD686K020R0070 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1674 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


¥ . ® 
I:NVA(_ TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont. Reel 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(Vv) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 478-1792-2-ND 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
68 10 E 6 13.6 150 478-1808-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-1808-2-ND 400 1310.40 | TPSE686K020R0150 
68 20 E 6 13.6 150 478-4151-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4151-2-ND 400 1419.60 | TPSE686M020R0150 
100 10 D 6 20 85 478-3097-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3097-2-ND 500 696.00 | TPSD107K020R0085 
100 10 E 6 20 100 478-3098-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3098-2-ND 400 1998.40 | TPSE107K020R0100 
20 100 10 E 6 20 150 478-1795-1-NDt 5.75 5.01 4.37 | 478-1795-2-ND 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
100 20 E 6 20 150 478-4127-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4127-2-ND 400 2147.60 | TPSE107M020R0150 
100 10 Vv 8 20 60 478-3330-1-NDt 17.00 14.79 12.92 | 478-3330-2-ND 400 2475.20 | TPSV107K020R0060 
100 10 Vv 8 20 85 478-4154-1-ND 16.75 14.58 12.73 | 478-4154-2-ND 400 2438.80 | TPSV107K020R0085 
100 20 Vv 8 20 60 478-4155-1-ND 16.50 14.36 12.54 | 478-4155-2-ND 400 2402.40 | TPSV107M020RO060 
100 20 Vv 8 20 85 478-4156-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4156-2-ND 400 2366.00 | TPSV107M020R0085 
150 10 Vv 8 30 80 478-3099-1-ND 14.27 12.42 10.85 | 478-3099-2-ND 400 2076.80 | TPSV157 KO20RO0080 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2405-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2405-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K025R6000 
1.5 10 A 6 0.5 3000 478-2406-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2406-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA155K025R3000 
3.3 10 A 6 0.8 1000 478-3100-1-ND 90 79 .69 | 478-3100-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA335K025R1000 
3.3 10 B 6 0.8 2000 478-2407-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2407-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB335K025R2000 
4.7 10 B 6 1.2 900 478-2408-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2408-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K025R0900 
47 10 B 6 1.2 1500 478-5233-1-ND NEW! 1.15 1.00 .88 | 478-5233-2-ND NEW!| 2,000 391.00/M | TPSB475K025R1500 
6.8 10 B 6 A? 700 478-3101-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3101-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB685K025R0700 
6.8 10 Cc 6 1.7 600 478-2409-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-2409-2-ND 500 272.00 | TPSC685K025R0600 
10 10 Cc 6 2.5 300 478-3360-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-3360-2-ND 500 473.00 | TPSC106K025R0300 
10 10 ie} 6 2.5 500 478-1762-1-NDt 88 77 .67 | 478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
10 20 [e} 6 2.5 500 478-1763-1-ND 88 Wis .67 | 478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 Cc 6 5.5 275 478-3102-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3102-2-ND 500 393.00 | TPSC226K025R0275 
22 10 D 6 5.5 100 478-3331-1-NDt 4.20 3.66 3.20 | 478-3331-2-ND 500 764.50 | TPSD226K025R0100 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 
22 20 D 6 5.5 200 478-4106-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4106-2-ND 500 673.50 | TPSD226M025R0200 
33 10 D 6 8.3 100 478-3332-1-ND 4.35 3.79 3.31 478-3332-2-ND 500 791.50 | TPSD336K025R0100 
33 10 D 6 8.3 200 478-3359-1-ND 4.05 3.53 3.08 | 478-3359-2-ND 500 737.00 | TPSD336K025R0200 
33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 478-1786-2-ND 500 682.50 | TPSD336K025R0300 
25 33 20 D 6 8.3 200 478-3062-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-3062-2-ND 500 719.00 | TPSD336M025R0200 
33 10 E 6 8.3 175 478-4132-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4132-2-ND 400 800.80 | TPSE336K025R0175 
33 10 E 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1801-2-ND 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 20 E 6 8.3 175 478-1802-1-ND 7.00 6.09 §.32 |S = — | TPSE336M025R0175 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 | 478-1803-2-ND 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
33 20 E 6 8.3 300 478-4134-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4134-2-ND 400 1419.60 | TPSE336M025R0300 
47 10 D 6 11.8 125 478-3103-1-ND 6.26 5.45 4.76 __| 478-3103-2-ND 500 1138.50 | TPSD476K025R0125 
47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1789-2-ND 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
47 10 D 6 11.8 250 478-3333-1-NDt 4.05 3.53 3.08 | 478-3333-2-ND 500 737.00 | TPSD476K025R0250 
47 20 D 6 11.8 250 478-4120-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-4120-2-ND 500 719.00 | TPSD476M025R0250 
47 10 E 6 8.3 100 478-4143-1-ND 12.10 10.53 9.20 | 478-4143-2-ND 400 1761.60 | TPSE476K025R0100 
47 20 E 6 8.3 100 478-4144-1-ND 12.00 10.44 9.12 | 478-4144-2-ND 400 1747.20 | TPSE476M025R0100 
68 10 E 6 17 125 478-2410-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 478-2410-2-ND 400 1492.40 | TPSE686K025R0125 
68 10 E 6 17 200 478-3334-1-NDt 8.50 7.40 6.46 | 478-3334-2-ND 400 1237.60 | TPSE686K025R0200 
68 20 E 6 17 125 478-4152-1-ND 10.03 8.73 7.63 | 478-4152-2-ND 400 1460.40 | TPSE686M025R0125 
68 10 Vv 6 17 95 478-3335-1-NDt 16.75 14.58 12.73 | 478-3335-2-ND 400 2438.80 | TPSV686K025R0095 
68 20 Vv 6 17 95 478-4163-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4163-2-ND 400 2366.00 | TPSV686M025R0095 
68 20 Vv 6 17 150 478-4164-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4164-2-ND 400 2220.40 | TPSV686M025R0150 
100 10 Vv 8 25 100 478-3104-1-ND 15.08 13.12 11.46 | 478-3104-2-ND 400 2194.80 | TPSV107K025R0100 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2411-1-ND 1.00 87 76 — — | TPSA684K035R6000 
1 10 A 4 0.5 3000 478-3336-1-NDt 1.00 87 -76 | 478-3336-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K035R3000 
1 10 B 4 0.5 2000 478-2412-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2412-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB105K035R2000 
1.5 10 B 6 0.5 2500 478-2413-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2413-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB155K035R2500 
2.2 10 A 6 0.8 1500 478-3105-1-ND -90 79 -69 | 478-3105-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA225K035R1500 
2.2 10 B 6 0.8 2000 478-2414-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2414-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB225K035R2000 
3.3 10 Cc 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1769-2-ND 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
47 10 B 6 1.2 700 478-3106-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3106-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB475K035R0700 
4.7 10 Cc 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1772-2-ND 500 355.00 | TPSC475K035RO600 
4.7 20 ie} 6 1.6 600 478-5240-1-ND NEW! 1.25 1.09 -95 | 478-5240-2-ND NEW!| 500 227.50 | TPSC475M035R0600 
47 10 D 6 1.6 700 478-4754-1-ND 6.15 5.36 4.68 | 478-4754-2-ND 500 1119.50 | TPSD475K035R0700 
6.8 10 D 6 2.4 400 478-2415-1-ND 4.05 3.53 3.08 | 478-2415-2-ND 500 737.00 | TPSD685K035R0400 
10 10 D 6 3.5 125 478-3337-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3337-2-ND 500 728.00 | TPSD106K035R0125 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 | 478-1775-2-ND 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
10 20 D 6 3.5 300 478-4094-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-4094-2-ND 500 546.00 | TPSD106M035R0300 
10 10 Y 6 3.5 250 478-4697-1-ND 6.25 5.44 4.75 | 478-4697-2-ND 1,000 2275.00 | TPSY106K035R0250 
15 10 Cc 6 5.3 350 478-3107-1-ND 1.98 1.73 1.51 478-3107-2-ND 500 360.50 | TPSC156K035R0350 
15 10 D 6 5.3 100 478-4100-1-ND 4.95 4.31 3.77 | 478-4100-2-ND 500 901.00 | TPSD156K035R0100 
35 15 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-1780-2-ND 500 546.00 | TPSD156K035R0300 
15) 20 D 6 5.3 300 478-4101-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4101-2-ND 500 673.50 | TPSD156M035R0300 
22 10 D 6 7.7 125 478-1796-1-NDt 9.75 8.49 7.41 478-1796-2-ND 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22 10 D 6 Le 125 478-4105-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-4105-2-ND 500 2047.50 | TPSD226K035R0125 
22 10 D 6 7.7 200 478-3356-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-3356-2-ND 500 1820.00 | TPSD226K035R0200 
22 20 D 6 he 300 478-3060-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-3060-2-ND 500 1683.50 | TPSD226M035R0300 
22 20 D 6 77 400 478-4107-1-ND 6.00 5.22 4.56 | 478-4107-2-ND 500 1092.00 | TPSD226M035R0400 
22 10 E 6 77 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-1797-2-ND 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
22 10 E 6 7.7 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 | 478-1798-2-ND 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
22 20 E 6 EAA 200 478-4128-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4128-2-ND 400 1419.60 | TPSE226M035R0200 
22 20 E 6 77 300 478-4129-1-ND 9:75 8.49 7.41 478-4129-2-ND 400 1419.60 | TPSE226M035R0300 
33 10 D 6 11.6 200 478-3108-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-3108-2-ND 500 1638.00 | TPSD336K035R0200 
33 10 D 6 11.6 300 478-2416-1-NDt 9.25 8.05 7.03 | 478-2416-2-ND 500 1683.50 | TPSD336K035R0300 
33 20 D 6 11.6 300 478-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-4113-2-ND 500 1683.50 | TPSD336M035R0300 
33 10 E 6 11.6 1005 478-3338-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 478-3338-2-ND 400 1601.60 | TPSE336K035R0100 
47 10 E 6 16.5 200 478-3109-1-NDt 10.71 9.32 8.14 | 478-3109-2-ND 400 1559.20 | TPSE476K035R0200 
47 10 E 6 16.5 250 478-2417-1-ND 11.65 10.14 8.86 | 478-2417-2-ND 400 1696.40 | TPSE476K035R0250 
47 20 E 6 16.5 200 478-4145-1-ND 11.82 10.29 8.99 | 478-4145-2-ND 400 1720.80 | TPSE476M035R0200 
68 20 Vv 6 23.8 150 478-3110-1-ND 16.20 14.10 12.32 | 478-3110-2-ND 400 2358.80 | TPSV686M035R0150 
15 10 A 4 0.5 9000 478-2418-1-ND 1.00 87 6 — — | TPSA154K050R9000 
22 10 A 4 0.5 7000 478-2419-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2419-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA224K050R7000 
2.2 10 D 6 11 1200 478-2420-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 478-2420-2-ND 500 1274.00 | TPSD225K050R1200 
3.3 10 D 6 1.7 800 478-2421-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2421-2-ND 500 1319.50 | TPSD335K050R0800 
4.7 10 D 6 2.4 300 478-3339-1-ND 8.45 7.36 6.43 | 478-3339-2-ND 500 1538.00 | TPSD475K050R0300 
4.7 10 D 6 2.4 500 478-2422-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2422-2-ND 500 1319.50 | TPSD475KO50R0500 
50 6.8 10 D 6 3.4 300 478-3111-1-ND 6.08 5.29 4.62 | 478-3111-2-ND 500 1105.50 | TPSD685KO050R0300 
6.8 10 D 6 3.4 500 478-2423-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-2423-2-ND 500 819.00 | TPSD685K050R0500 
6.8 10 D 6 3.4 600 478-4121-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-4121-2-ND 500 773.50 | TPSD685KO50RO0600 
10 10 E 6 5 400 478-3361-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 478-3361-2-ND 400 1092.00 | TPSE106K050R0400 
10 10 E 6 5 500 478-2424-1-ND 17.70 15.40 13.46 | 478-2424-2-ND 400 2577.20 | TPSE106KO50R0500 
15 10 E 6 5 250 478-3112-1-ND 16.88 14.69 12.83 | 478-3112-2-ND 400 2457.20 | TPSE156K050R0250 
15 10 Vv 6 75 250 478-4918-1-ND NEW! = 18.75 16.32 14.25 | 478-4918-2-ND NEW!| 400 2730.00 | TPSV156KO50R0250 


t+ 478-3444-ND TPS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook. 


Digi@Reel 


- $46.25 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1675 


INA '( TAW Series — Fused Tantalum Capacitors Digi Ree! 


The TAW fused tantalum capacitors offer protection from possible Dimensions - mm |} L ——>| ae w ial 
damaging short circuit failure modes. This is accomplished with 
an internal fuse using thin film technology that is in series with Case EIA L Ww H Ww; A Ss t 
the capacitor. The AVX fused tantalum offers lower ESR limits | size | Code +0.20 +0.20/-0.10 | +0.20/-0.10 +0.20 +0.30/-0.20 (Min.) H 
than competitive fused tantalum capacitors. Specifications: ye 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Fuse D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 le ea2pi | >| WI 
Continuous Current Capability: 0.75A A A 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Capacitance Tol. Case Yo (uA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(Vv) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
47 10 D 6 4.7 500 478-4743-1-ND 3.45 3.01 2.63 478-4743-2-ND 628.00 TAWD476K010R0500 
10 47 20 D 6 47 500 478-4744-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-4744-2-ND 573.50 TAWD476M010R0500 
100 10 D 8 10 500 478-4747-1-ND 3.45 3.01 2.63 478-4747-2-ND 628.00 TAWD107K010R0500 
100 20 D 8 10 500 478-4748-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-4748-2-ND 573.50 TAWD107M010R0500 
16 33 10 D 6 5.3 600 478-4745-1-ND 3.45 3.01 2.63 478-4745-2-ND 628.00 TAWD336K016RO600 
33 20 D 6 5.3 600 478-4746-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-4746-2-ND 573.50 TAWD336M016RO0600 
25 10 10 D 6 2.5 600 478-4749-1-ND 3.70 3.22 2.82 478-4749-2-ND 673.50 TAWD106K025R0600 
10 20 D 6 25 600 478-4750-1-ND 3.35 2.92 2.55 478-4750-2-ND 609.50 TAWD106M025R0600 
50 6.8 10 D 6 3.4 700 478-4751-1-ND 5.60 4.88 4.26 478-4751-2-ND 1019.00 TAWD685K050R0700 
6.8 20 D 6 3.4 700 478-4752-1-ND 5.10 4.44 3.88 478-4752-2-ND 928.00 TAWD685M050R0700 


TLC and TLJ Series Tantalum Solid Electrolytic Capacitors Digi@Reel 


The consumer TLJ and TLC TLC Series : 
Series of tantalum capacitors Case EIA Dimensions - mm Fig. 1 — TLC Series 
offer a high capacitance vs. volt- Size Goce j t wt 5 zh 3 {iin} Li (in.} L 
A x E i jax. a 5 -—— L ——+ 
age ae eee Oly Sennen K 0402 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 
slectrode capacitors. L 0603 1.60 0.85 0.85 0.55 0.15 
R 0805 2.00 1.35 1.35 0.70 0.15 
They are suitable for a wide U 0805 2.00 1.35 0.60 Max. 0.70 0.15 
range of consumer electronic ; 
i TLJ Series 
applications such as the latest c EIA Diniensione omm 
. ase 5 
portable handheld electronics, Size Code L Ww H Wi S (Min) A Fig. 2— TLJ Series 
cellular phones, PDAs or other A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 1.10 0.80 
digital equipment and cameras. B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 1.40 0.80 | CF] 
G 3216-16 3.20 1.60 1.60 Max. 1.20 1.10 0.80 
+ Temperature Range: K 3216-10 3.20 1.60 1.0 1.20 1.10 0.80 
-55°C ~ 125°C N 2012-12 2.05 1.30 1.0 1.0 0.85 0.50 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 Max. 1.0 0.85 0.50 
‘ R 2012-12 2.05 1.30 1.20 Max. 1.0 0.85 0.50 
* Capacitance Tolerance: < 3528-12 3.50 2.80 1.20 Max. 2.20 1.40 0.80 
+20% W. 6032-15 6.00 3.20 1.50 Max. 2.20 2.90 1.30 
Rated Capaci- DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Case (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) Size | Maximum | (mQ)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — TLC Series 
3 22 J 0.7 7500 478-4756-1-ND 8.00 6.96 6.08 478-4756-2-ND 3,500 2720.00/M | TLCJ226MO003RTA 
47 K 5 15000 478-3340-1-ND§ 6.65 5.79 5.06 478-3340-2-ND 1,000 2421.00 | TLCK475M004QTA 
4 47 L 1.9 7500 478-4705-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-4705-2-ND 3,500 2002.00/M | TLCL476MO004RTA 
100 R 4.0 5000 478-3341-1-ND§ 3.83 3.33 2.91 478-3341-2-ND 500 696.00 | TLCR107M004XTA 
63 22 L 1.4 7500 478-3343-1-ND§ 2.93 2.55 2.23 478-3343-2-ND 500 532.50 | TLCL226MO06XTA 
. 33 L 2.1 7500 478-4877-1-ND 2.93 2.55 2.23 478-4877-2-ND 3,500 995.00/M | TLCL336MOO6RTA 
10 10 U 1.0 5000 478-4876-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-4876-2-ND 3,500 1301.00/M | TLCU106M010RTA 
47 R 47 5000 478-3347-1-ND§ 3.83 3.33 2.91 478-3347-2-ND 500 696.00 | TLCR476M010XTA 
16 3.3 L 0.5 7500 478-4949-1-ND NEW! 2.93 2.55 2.23 478-4949-2-ND NEW! 3,500 995.00/M | TLCL335M016RTA 
Fig. 2— TLJ Series 
33 N 1.3 8000 478-4769-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4769-2-ND 3,000 1092.00/M | TLUN336M004R8000 
47 R 1.9 3000 478-3441-1-ND§ 3.00 2.61 2.28 478-3441-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR476M004R3000 
68 R 27 2900 478-4924-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4924-2-ND NEW! 2,500 1020.00/M | TLUR686M004R2900 
4 100 A 4.0 500 478-3342-1-ND§ 2.10 1.83 1.60 478-3342-2-ND 2,000 714.00/M | TLJA107M004R0500 
100 P 8.0 2700 478-4923-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4923-2-ND NEW! 2,500 1020.00/M | TLJP107M004R2700 
220 A 17.6 1100 478-4922-1-ND NEW! 3.10 2.70 2.36 478-4922-2-ND NEW! 2,000 1054.00/M | TLJA227M004R1100 
220 T 8.8 1100 478-4319-1-ND 1.58 1.37 1.20 478-4319-2-ND 2,500 536.00/M | TLJT227M004R1100 
22 N 1.3 5400 478-4768-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4768-2-ND 3,000 1092.00/M | TLUN226M006R5400 
33 N 2.0 8000 478-4767-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4767-2-ND 3,000 1092.00/M | TLUN336MO06R8000 
63 33 R 2.0 3000 478-3344-1-ND§ 3.00 2.61 2.28 478-3344-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR336M006R3000 
: 47 R 2.8 3200 478-4696-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4696-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR476M006R3200 
100 A 6.0 500 478-3345-1-ND§ 3.10 2.70 2.36 478-3345-2-ND 2,000 1054.00/M | TLJA107MOO06RO500 
100 G 6.0 800 478-4948-1-ND NEW! 2.75 2.40 2.09 478-4948-2-ND NEW! 2,500 935.00/M | TLJG107MO06RO800 
10 R 1.0 3000 478-3346-1-ND§ 2.75 2.40 2.09 478-3346-2-ND 2,500 935.00/M | TLJR106M010R3000 
22 N 2.2 3800 478-4694-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4694-2-ND 3,000 1020.00/M | TLJN226M010R3800 
22 R 2.2 3800 478-4695-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-4695-2-ND 2,500 1020.00/M | TLJR226M010R3800 
33 K 3.3 1500 478-4770-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-4770-2-ND 3,000 1183.00/M | TLJK336M010R1500 
10 47 T 47 600 478-3348-1-ND§ 3.25 2.83 2.47 478-3348-2-ND 2,500 1105.00/M | TLJT476M010R0600 
68 A 6.8 1500 478-4925-1-ND NEW! 3.05 2.66 2.32 478-4925-2-ND NEW! 2,000 1037.00/M | TLJA686M010R1500 
150 B 15 500 478-3349-1-ND§ 3.25 2.83 2.47 478-3349-2-ND 2,000 1105.00/M | TLJB157M010R0500 
150 WwW 15 150 478-4708-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4708-2-ND 1,000 1547.00 | TLJW157M010R0150 
150 WwW 15 200 478-3350-1-ND§ 4.25 3.70 3.23 478-3350-2-ND 1,000 1547.00 | TLUW157M010R0200 


§ 478-3449-ND TLJ/TLC Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook . . - $46.25 


Digi®Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1676 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


y 4 . . 
INA) ( TCJ Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors Re 
The TCJ Series of tantalum capacitors with a conductive polymer electrode Case EIA Dimensions - mm 
offers lower ESR, safer non-ignition failure mode and better capacitance Size Code L WwW H Wi A S (Min.) is L Led 
retention compared to the conventional Mn02 electrode capacitors. A 3216-18 3.20 1.60 1.60 7.20 0.80 1.80 _) <_ W—» 
The TCJ series is suitable for power management systems with operating B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 H 
temperatures up to 125°C and is also ready for lead free-assembly c 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 
systems up to 3x reflow with 260°C peak temperature. z soe te 30 oe i ae oo ED | mi 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C T 3528-12 | 350 | 280 | 120 | 220 | 080 | 140.) ™ A kK—5 14 
* Capacitance Tolerance: +20% Ww 6032-15 | 600 | 320 | 150 | 220 | 1.30 | 290 ot le 
Rated Capaci- DF DCL ESR RMS Cut Tape 
Voltage tance Case % (HA) Maximum Current(mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) Size | Maximum | Maximum | (m0)@100kHz|@100kHz & 25°C | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 A 6 17.0 250 548 478-3460-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3460-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA686M002R0250 
25 100 A 6 25.0 200 612 478-3452-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3452-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA107M002R0200 
100 B 6 25.0 70 1102 478-3462-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3462-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB107M002R0070 
150 B 6 37.5 70 1102 478-3464-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3464-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB157M002R0070 
22 A 6 8.8 300 500 478-3135-1-NDt 95 83 -72 | 478-3135-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA226M004R0300 
33 A 6 13.2 300 500 478-3455-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3455-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA336M004R0300 
47 A 6 18.8 200 612 478-3457-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3457-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA476M004R0200 
47 T 8 18.8 80 1000 478-3479-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3479-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT476M004R0080 
68 A 6 27.2 250 548 478-3461-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3461-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA686M004R0250 
4 68 B 6 27.2 70 1102 478-3137-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3137-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJB686M004R0070 
68 T 8 27.2 80 1000 478-3480-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3480-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT686M004R0080 
100 A 6 40.0 200 612 478-3453-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3453-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA107M004R0200 
100 B 8 40.0 70 1102 478-3129-1-NDt 1.10 96 -84 | 478-3129-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB107M004R0070 
100 T 8 40.0 150 730 478-3474-1-ND 2.58 2.24 1.96 | — = — | TCJT107M004R0150 
150 B 6 60.0 70 1102 478-3465-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3465-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB157M004R0070 
10 A 6 6.0 300 500 478-3134-1-NDt 94 82 .72 | 478-3134-2-ND 2,000 | 318.00/M | TCJA106MO06R0300 
10 R 6 6.0 500 332 478-3471-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3471-2-ND 2,500 | 1020.00/M | TCJR106MOO06RO500 
22 A 6 13.2 300 500 478-4710-1-ND 98 85 -75 | 478-4710-2-ND 2,000 | 332.00/M | TCJA226M006R0300 
22 T 6 13.2 150 730 478-3475-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3475-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT226MO06R0150 
33 A 6 19.8 200 612 478-3456-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3456-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA336M006R0200 
33 B 6 19.8 70 1102 478-4712-1-ND 1.15 1.01 -88 | 478-4712-2-ND 2,000 | 391.00/M | TCJB336M006R0070 
33 B 6 19.8 200 652 478-3467-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3467-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB336M006R0200 
33 T 8 19.8 150 730 478-3477-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3477-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT336MO006R0150 
47 A 6 28.2 200 612 478-3458-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3458-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA476M006R0200 
6.3 47 B 6 28.2 70 1102 478-3139-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3139-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB476M006R0070 
47 T 8 28.2 80 1000 478-3133-1-NDt 1.32 1.15 1.00 | 478-3133-2-ND 2,500 | 447.00/M | TCJT476MO06RO080 
68 B 8 40.8 55 1102 478-4714-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 478-4714-2-ND 2,000 | 561.00/M | TCJB686M006RO0055 
68 B 8 40.8 70 1102 478-3131-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3131-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB686M006R0070 
68 Cc 6 40.8 100 1049 478-3470-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3470-2-ND 500 500.50 | TCJC686MO06R0100 
100 B 10 60.0 45 1374 478-4711-1-ND 1.55 1.35 1.18 | 478-4711-2-ND 2,000 | 527.00/M | TCJB107MO06R0045 
100 B 10 60.0 70 1102 478-3130-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3130-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB107MO006R0070 
150 B 10 90.0 70 1102 478-4921-1-ND NEW! 2.48 2.16 1.89 | 478-4921-2-ND NEW! 2,000 | 842.00/M | TCJB157MO006R0070 
150 H 6 90.0 200 632 478-4715-1-ND 1.46 1.27 1.11 | 478-4715-2-ND 2,500 | 496.00/M | TCJH157MO06R0200 
150 Ww 6 90.0 70 1134 478-3481-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3481-2-ND 1,000 1092.00 | TCJW157M006R0070 
47 R 6 47 500 332 478-3472-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3472-2-ND 2,500 | 1020.00/M | TCJR475M010R0500 
10 A 6 10.0 300 500 478-3127-1-NDt 95 83 -72 | 478-3127-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA106M010R0300 
15 A 6 15.0 200 612 478-3454-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3454-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA156M010R0200 
22 B 6 22.0 300 532 478-3136-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3136-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB226M010R0300 
10 22 T 6 22.0 150 730 478-3476-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3476-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT226M010R0150 
33 B 6 33.0 70 1102 478-4713-1-ND 1.20 1.05 -92 | 478-4713-2-ND 2,000 | 408.00/M | TCJB336M010R0070 
33 B 6 33.0 200 652 478-3138-1-NDt 1.10 96 -84 | 478-3138-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB336M010R0200 
33 Cc 6 33.0 100 1049 478-3468-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3468-2-ND 500 500.50 | TCJC336M010R0100 
33 T 6 33.0 50 730 478-3478-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3478-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT336M010R0150 
47 B 6 47.0 70 1102 478-3132-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3132-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB476M010R0070 
6.8 A 6 10.9 200 612 478-3459-1-ND 2.48 2.16 1.89 | — = — | TCJA685M016R0200 
10 A 6 16.0 200 612 478-3451-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3451-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA106M016R0200 
16 10 T 6 16.0 150 730 478-3473-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3473-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT106M016R0150 
15 B 6 24.0 150 753 478-3463-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3463-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB156M016R0150 
22 B 6 35.2 150 753 478-3466-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3466-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB226M016R0150 
t 478-3447-ND_ TCJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style NoteDOOK............. 6.6 0c ccc ce eee eee e eee e cet ec ee eect ee eee ee eet esse es eeteeseteeseteeseeesseeeuteeesseeeetee $46.25 


NEW! TRJ Series Professional Tantalum Chip Capacitors Digi@Reel° 


The TRJ surface mount series employs established tantalum technology together with new process 
improvements and advanced manufacturing techniques. This robust series enables extension of the guaranteed 
0.5% reliability level to 1000 hours at rated voltage, rated temperature, and 0.10/volt circuit impedance. The 
moisture penetration barrier, thicker external dielectric layer, and modified manganising process make the 
capacitor more robust against higher thermo-mechanical stresses during assembly process and also more robust 
against more severe working conditions in Automotive, Medical, Aerospace, Military, and other applications. 
Lower ESR options are now available within the professional TRJ while achieving reliability levels twice that 
of standard tantalum devices. This enables designers of power supplies in long life expectancy applications to 
use tantalum capacitors with the combined benefits of enhanced reliability and low ESR. * Voltage Range: 16V 
~ 35V * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Case| EIA Dimensions - mm 
Size| Code | L | W | H | Wy /S(Min)| A 


B_ | 3528-21] 3.50 | 2.80 | 1.90 | 2.20 | 1.40 |0.80 


C | 6032-28) 6.00 | 3.20 | 2.60) 2.20 | 2.90 | 1.30 


>+Ak S + Ak 


D | 7343-31] 7.30) 4.30 | 2.90 | 2.40 | 4.40 | 1.30 


Rated Capaci- DF DCL ESR Ripple Cut Tape 
Voltage tance Case % (HA) Maximum Current (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) Size | Maximum | Maximum | (m0)@100kHz|@100kHz & 25°C | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 6.8 B 6 0.82 2650 179 478-4955-1-ND 87 76 -66 | 478-4955-2-ND 2,000 | 294.00/M | TRJB685M016RRJ 
22 c 6 2.6 700 396 478-4957-1-ND 1.20 1.05 -92 | 478-4957-2-ND 500 218.50 | TRJC226M016RRJ 
20 10 Cc 6 1.5 800 371 478-4956-1-ND 1.07 94 -82 | 478-4956-2-ND 500 194.50 | TRJC106M020RRJ 
25 3.3 B 6 0.62 3740 151 478-4954-1-ND 87 76 -66 | 478-4954-2-ND 2,000 | 294.00/M | TRJB335M025RRJ 
35 1.0 B 4 0.3 3400 158 478-4953-1-ND 87 76 66 | 478-4953-2-ND 2,000 | 294.00/M | TRJB105KO35RRJ 
10 D 6 2.6 800 433 478-4958-1-ND 1.93 1.68 1.47 | 478-4958-2-ND 500 350.50 | TRUD106KO35RRJ 
Digi@Ree! Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See ‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1677 


“\VA'( TPM Series Multianode Ultra Low ESR Surface Mount = ‘—~|_[F“-| _ Digi@ Reel” 
\\ N A Tantalum Capacitors | 


7 
(L J)’ 
Low ESR, high capacitance and high ripple current are the key parameters for processor filtering. Multianode cm 


configuration within a standard E case package meets these requirements * Temperature Range: -55°C ~ 125°C a Ss | 1 WI be 
Dimensions - mm 
Case EIA L WwW H W; A Ss 
Size Code +0.20 +0.20, -0.10 +0.20, -0.10 +0.20 +0.30, -0.20 (Min.) 

D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 

E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 

Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 +0.30 3.10 1.40 1.80 

Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage |Capacitance| Tolerance |Case Yo (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
(Vv) (uF) % Size | Maximum} Maximum | (m0)@100kHz| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

1000 10 D 8 25 25 478-4635-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4635-2-ND 500 1925.00 | TPMD108K002R0025 
10 E 6 38 12 478-3292-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3292-2-ND 400 2184.00 | TPME158K002R0012 
25 4500 10 E 6 38 15 478-3293-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-3293-2-ND 400 2184.00 | TPME158K002R0015 
10 E 6 38 18 478-3622-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3622-2-ND 400 2074.80 | TPME158K002R0018 
20 E 6 38 18 478-3623-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3623-2-ND 400 2074.80 | TPME158M002R0018 
2200 10 E 10 44 18 478-4318-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4318-2-ND 400 2184.00 | TPME228K002R0018 
330 10 D 8 13.2 25 478-4639-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4639-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K004R0025 
10 D 8 13.2 35 478-4640-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4640-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K004R0035 
470 10 D 8 18.8 25 478-4641-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4641-2-ND 500 1925.00 | TPMD477K004R0025 
10 D 8 18.8 35 478-4642-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4642-2-ND 500 1925.00 | TPMD477K004R0035 
10 D 8 27.2 25 478-4634-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4634-2-ND 500 1925.00 | TPMD687K004R0025 
680 10 E 6 27 18 478-3294-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3294-2-ND 400 2184.00 | TPME687K004R0018 
10 E 6 27 23 478-1815-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 478-1815-2-ND 400 1783.60 | TPME687K004R0023 
20 E 6 27 23 478-1816-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-1816-2-ND 400 1638.00 | TPME687M004R0023 
4 10 D 8 40 25 478-4951-1-ND NEW! 8.25 6.19 4.40 | 478-4951-2-ND NEW! 500 1925.00 | TPMD108K004R0025 
10 D 8 40 45 478-4952-1-ND NEW! 8.25 6.19 4.40 | 478-4952-2-ND NEW! 500 1925.00 | TPMD108K004R0045 
4000 10 Vv 6 40 18 478-3295-1-NDt 15.50 13.49 11.78 | — = — | TPMV108K004R0018 
10 E 6 40 18 478-1819-1-NDt 12.50 10.88 9.50 | 478-1819-2-ND 400 1820.00 | TPME108K004R0018 
20 E 6 40 23 478-3624-1-ND 14.63 12.73 11.12 | 478-3624-2-ND 400 2129.60 | TPME108M004R0023 
20 iS 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 478-1820-2-ND 400 1710.80 | TPME108M004R0018 
10 E 6 40 15 478-3625-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3625-2-ND 400 2074.80 | TPME158K004R0015 
1500 10 E 6 40 18 478-3627-1-ND 14.25 12.40 10.83 | — = — | TPME158K004R0018 
20 E 6 40 15 478-3626-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3626-2-ND 400 2074.80 | TPME158M004R0015 
330 10 D 8 19.8 25 478-4637-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4637-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K006R0025 
10 D 8 19.8 35 478-4638-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4638-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K006R0035 
10 E 6 28 23 478-3296-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3296-2-ND 400 2184.00 | TPME477K006R0023 
470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-1812-2-ND 400 1456.00 | TPME477KO06R0030 
6.3 10 D 6 28 30 478-4632-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4632-2-ND 500 1925.00 | TPMD477K006R0030 
20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 | 478-1813-2-ND 400 1419.60 | TPME477M006R0030 
10 E 6 41 18 478-3297-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3297-2-ND 400 2184.00 | TPME687K006R0018 
680 10 Vv 6 41 23 478-3298-1-NDt 15.50 13.49 11.78 |= = — | TPMV687K006R0023 
10 E 6 4 23 478-1817-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 478-1817-2-ND 400 1783.60 | TPME687KO06R0023 
20 E 6 41 23 478-1818-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-1818-2-ND 400 1638.00 | TPME687M006R0023 
220 10 D 8 22 35 478-4636-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4636-2-ND 500 1925.00 | TPMD227K010R0035 
10 D 8 33 35 478-4633-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4633-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K010R0035 
10 E 6 33 23 478-3628-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3628-2-ND 400 2074.80 | TPME337K010R0023 
330 10 E 6 33 35 478-1810-1-NDt 10.00 8.70 7.60 | 478-1810-2-ND 400 1456.00 | TPME337K010R0035 
10 20 E 6 33 23 478-3629-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3629-2-ND 400 2074.80 | TPME337M010R0023 
20 E 6 33 35 478-1811-1-ND 9.75 8.49 7.41 | 478-1811-2-ND 400 1419.60 | TPME337M010R0035 
10 E 6 47 23 478-3299-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3299-2-ND 400 2184.00 | TPME477K010R0023 
470 10 E 6 47 30 478-3300-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-3300-2-ND 400 2184.00 | TPME477K010R0030 
20 E 6 47 23 478-3630-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3630-2-ND 400 2074.80 | TPME447M010R0023 
20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 | 478-1814-2-ND 400 1419.60 | TPME477M010R0030 
10 E 6 24 30 478-3631-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3631-2-ND 400 2074.80 | TPME157K016R0030 
150 10 E 6 24 40 478-3301-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3301-2-ND 400 2184.00 | TPME157K016R0040 
20 E 6 24 30 478-3632-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3632-2-ND 400 2074.80 | TPME157M016R0030 
16 20 E 6 24 40 478-3633-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3633-2-ND 400 2074.80 | TPME157M016R0040 
10 E 6 35 25 478-3302-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3302-2-ND 400 2184.00 | TPME227K016R0025 
220 20 E 6 35 25 478-3634-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3634-2-ND 400 2074.80 | TPME227M016R0025 
20 E 6 35 40 478-3635-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3635-2-ND 400 2074.80 | TPME227M016R0040 
10 E 6 35 40 478-3303-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-3303-2-ND 400 2184.00 | TPME227K016R0040 
10 E 6 20 35 478-3442-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3442-2-ND 400 2184.00 | TPME107K020R0035 
20 100 10 E 6 20 45 478-3637-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3637-2-ND 400 2074.80 | TPME107K020R0045 
20 E 6 20 35 478-3636-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3636-2-ND 400 2074.80 | TPME107M020R0035 
20 E 6 20 45 478-3638-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3638-2-ND 400 2074.80 | TPME107M020R0045 
10 E 6 17 45 478-3639-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3639-2-ND 400 2074.80 | TPME686K025R0045 
25 68 10 E 6 17 55 478-3304-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3304-2-ND 400 2184.00 | TPME686K025RO0055 
20 E 6 17 45 478-3640-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3640-2-ND 400 2074.80 | TPME686M025R0045 
20 10 E 6 8 60 478-3305-1-NDt 17.50 15.23 13.30 | 478-3305-2-ND 400 2548.00 | TPME226K035RO060 
10 E 6 8 100 478-3306-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3306-2-ND 400 2548.00 | TPME226K035R0100 
10 E 6 12 50 478-3641-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3641-2-ND 400 2548.00 | TPME336K035R0050 
35 33 10 E 6 12 65 478-3307-1-NDt 17.50 15.23 13.30 | 478-3307-2-ND 400 2548.00 | TPME336K035RO065 
20 E 6 12 50 478-3642-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3642-2-ND 400 2548.00 | TPME336M035R0050 
10 E 6 16 55 478-3643-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3643-2-ND 400 2548.00 | TPME476K035RO0055 
47 10 E 6 16 65 478-3308-1-NDt 17.50 15.23 13.30 | 478-3308-2-ND 400 2548.00 | TPME476KO035RO065 
20 E 6 16 65 478-3644-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3644-2-ND 400 2548.00 | TPME476M035RO0065 
50 10 10 E 6 5 120 478-3309-1-NDt 20.00 17.40 15.20 | 478-3309-2-ND 400 2912.00 | TPME106K050R0120 


t+ 478-3448-ND TPM Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook . -$46.25 


Digi Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1678 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INA ( THJ Series High Temperature Tantalum Capacitors 


The THJ Series combines high temperature operation and higher Dimensions - mm 
basic reliability for optimal performance in high temperature Case EIA L WwW H W; A Ss L Ww 
automotive and industry applications. The operational temperature Size Metric +£0.20 £0.20/-0.10 | +0.20/-0.10 | +0.20 (0.008) 40.30 (Min) _| 
is up to +175°C with derating voltage. The level of reliability of 4 
this tantalum product is .5%/1000 hours of rated voltage, rated A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 H 
temperature and .10/volt circuit impedance. The capacitors are (_ =) ye) 
produced in black encapsulation with white polarity marking. B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 heel Ss plese >| Wie 
Specifications: Maximum Operating Temperature: up to 175°C D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 A A 
with 50% derating 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (uA) Max. (Q) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 47 10 A 4.5 0.8 2.9 478-3851-1-ND 58 50 44 478-3851-2-ND 2,000 196.00/M | THJA475K016RJUN 
47 10 D 6 7.5 0.9 478-3852-1-ND 2.00 1.74 1.52 478-3852-2-ND 500 364.00 | THJD476K016RJUN 
25 2.2 10 B 6 0.6 4.5 478-3853-1-ND 98 85 75 = = — | THJB225K025RJN 
1.0 10 B 4 0.5 6.5 478-3854-1-ND 98 85 75 = — — | THJB105KO35RUN 
35 10 10 D 6 3.5 1 478-3855-1-ND 2.01 1.75 1.53 478-3855-2-ND 500 366.00 | THJD106KO35RUN 
22 10 D 6 7.7 0.3 478-4753-1-ND 12.35 10.75 9.39 478-4753-2-ND 500 2247.50 | THJD226K035R0300 
TAC/TPC Series Standard Microchip Surface Mount Tantalum Capacitors DigiDReel® 
jentslmesbacton: hall Sian cece os Case EIA EIA Dimensions - mm Minimum Termination 
providing room for ideas to grow. TACmicrochip™ Size Code Metric L w H Spacing (S) Length (Lt) 
is a major breakthrough in miniaturization without A 1206 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.80 0.15 
reduction in performance. It offers the highest energy ie 
store in a small case down to o402, Enhanced i 0808 201en0 eae 1,35 100 oo O15 -— L —- TY 
high frequency operation through unique ESR K 0402 1005-07 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 H 
performance with temperature and voltage stability L 0603 4608-10 4.60 0.85 0.85 0.55 0.15 | 
also offered. 
TPC Series: Offers lower ESR feature to a 0805 201218 200 1.88 1,85 0.70 O18 S—iFLt aa? 
TACmicrochip® solid tantalum capacitors. The low T 3528 | 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.00 0.15 ieee Maes 
ESR TPC capacitors improve performance of power U 0805 2012-06 2.00 1.35 0.60 0.70 0.15 
super in miniature case sizes such as 0603 and Vv 1206 3528-08 3.20 1.60 0.75 1.80 0.15 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. () i-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. if 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TAC Series 
2.0 10 20 K 15 0.5 15.0 478-3254-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3254-2-ND 1,000 2694.00 | TACK106MO02QTA 
4.7 20 K 12 0.5 15.0 478-3255- 7.40 6.44 5.63 478-3255-2-ND 1,000 2694.00 | TACK475M003QTA 
3.0 100 20 R 30 3.0 5.0 478-3256- 4.25 3.70 3.23 478-3256-2-ND 500 773.50 | TACR107MO03XTA 
220 20 T 20 6.6 1.0 478-3257-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3257-2-ND 500 887.50 | TACT227M003XTA 
10 20 L 10 0.5 75 478-2549-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2549-2-ND 500 591.50 | TACL106MO04XTA 
10 20 R 8 0.5 5.0 4.25 3.70 3.23 = = — | TACR106M004XTA 
22 20 L 20 0.9 75 3.25 2.83 2.47 478-2550-2-ND 500 591.50 | TACL226M004XTA 
4.0 22 20 R 8 0.9 5.0 478-2560-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2560-2-ND 500 773.50 | TACR226M004XTA 
47 20 R 14 1.9 5.0 478-3113-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3113-2-ND 500 773.50 | TACR476MO004XTA 
100 20 A 20 4.0 1.0 478-2566- 5.50 4.79 4.18 478-2566-2-ND 500 1001.00 | TACA107M004XTA 
100 20 R 30 4.0 5.0 478-4755- 4.25 3.70 3.23 478-4755-2-ND 2,500 | 1445.00/M | TACR107M004RTA 
1.5 20 L 6 0.5 75 478-2551-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2551-2-ND 500 591.50 | TACL155MO06XTA 
2.2 20 K 8 0.5 15.0 478-2547-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-2547-2-ND 1,000 2694.00 | TACK225MO06QTA 
2.2 20 L 6 0.5 75 478-2552- 3.25 2.83 2.47 478-2552-2-ND 500 591.50 | TACL225MO06XTA 
10 20 Li 10 0.6 6.0 478-2553- 4.25 3.70 3.23 478-2553-2-ND 500 773.50 | TACL106MOO6XTA 
10 10 R 8 0.6 5.0 478-4185- 4.25 3.70 3.23 478-4185-2-ND 500 773.50 | TACR106KOO6XTA 
10 20 R 8 0.6 5.0 478-2561- 2.75 2.40 2.09 478-2561-2-ND 500 500.50 | TACR106MO06XTA 
10 20 R 8 0.6 5.0 478-5225- 4.25 3.70 3.23 478-5225-2-ND NEW! | 2,500 | 1445.00/M | TACR106MOO6RTA 
6.3 15 20 L 20 0.9 75 478-3114- 3.25 2.83 2.47 478-3114-2-ND 500 591.50 | TACL156MOO6XTA 
22 20 H 10 1.4 5.0 478-3258- 4.25 3.70 3.23 478-3258-2-ND 500 773.50 | TACH226MO06XTA 
22 10 R 10 1.4 5.0 478-4188- 4.25 3.70 3.23 478-4188-2-ND 500 773.50 | TACR226KO06XTA 
22 20 R 10 1.4 5.0 478-2562- 4.25 3.70 3.23 478-2562-2-ND 500 773.50 | TACR226MO06XTA 
33 20 R 12 21 5.0 478-3115- 4.25 3.70 3.23 478-3115-2-ND 500 773.50 | TACR336MO06XTA 
47 20 R 20 3.0 5.0 478-3259- 4.25 3.70 3.23 478-3259-2-ND 500 773.50 | TACR476MOO6XTA 
47 20 A 15 3.0 1.0 478-3116-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-3116-2-ND 500 1001.00 | TACA476MO006XTA 
100 20 T 12 6.3 1.0 478-3261-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3261-2-ND 500 887.50 | TACT107MOO6XTA 
1.0 20 K 6 0.5 15.0 478-2548- 7.40 6.44 5.63 478-2548-2-ND 1,000 2694.00 | TACK105M010QTA 
1.0 10 L 6 0.5 75 478-4183- 3.25 2.83 2.47 478-4183-2-ND 500 591.50 | TACL105K010XTA 
1.0 20 L 6 0.5 75 478-2554-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2554-2-ND 500 591.50 | TACL105M010XTA 
2.2 20 U 8 0.5 5.0 478-3262-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3262-2-ND 500 773.50 | TACU225M010XTA 
2.2 10 L 6 0.5 a5: 478-5223-1-ND NEW! 3.25 2.83 2.47 478-5223-2-ND NEW! 500 591.50 | TACL225K010XTA 
2.2 20 L 6 0.5 a5 478-2555-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2555-2-ND 500 591.50 | TACL225M010XTA 
3.3 20 L 8 0.5 75 478-2556-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2556-2-ND 500 591.50 | TACL335M010XTA 
3.3 20 R 8 0.5 5.0 478-2563-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2563-2-ND 500 773.50 | TACR335M010XTA 
47 20 L 10 0.5 6.0 3.25 2.83 2.47 478-2557-2-ND 500 591.50 | TACL475M010XTA 
4.7 10 R 8 0.5 6.0 4.25 3.70 3.23 478-4190-2-ND 500 773.50 | TACR475K010XTA 
10 47 10 R 8 0.5 6.0 4.25 3.70 3.23 478-5227-2-ND NEW! | 2,500 | 1445.00/M | TACR475KO010RTA 
47 20 R 8 0.5 6.0 2.75 2.40 2.09 478-2564-2-ND 500 500.50 | TACR475M010XTA 
10 20 L 20 1.0 75 3.25 2.83 2.47 478-3263-2-ND 500 591.50 | TACL106M010XTA 
10 10 R 8 1.0 5.0 4.25 3.70 3.23 478-4186-2-ND 500 773.50 | TACR106K010XTA 
10 10 R 8 1.0 5.0 4.25 3.70 3.23 478-5224-2-ND NEW! | 2,500 | 1445.00/M | TACR106KO10RTA 
10 20 R 8 1.0 5.0 4.25 3.70 3.23 478-5226-2-ND NEW! | 2,500 | 1445.00/M | TACR106M010RTA 
10 20 Vv 10 1.0 2.0 6.48 5.64 4.93 478-4691-2-ND 2,500 | 2202.00/M | TACV106M010RTA 
15 10 R 10 1.5 5.0 4.25 3.70 3.23 478-4187-2-ND 500 773.50 | TACR156K010XTA 
22 20 R 14 2.5 5.0 4.25 3.70 3.23 478-3117-2-ND 500 773.50 | TACR226M010XTA 
33 20 A 12 3.3 1.0 5.50 4.79 4.18 478-3118-2-ND 500 1001.00 | TACA336M010XTA 
47 20 T 12 47 1.0 4.88 4.25 3.71 478-3264-2-ND 500 887.50 | TACT476M010XTA 
1.0 20 U 8 0.5 5.0 4.25 3.70 3.23 478-3265-2-ND 500 773.50 | TACU105M016XTA 
1.0 10 Lt 6 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-4184-2-ND 500 591.50 | TACL105KO16XTA 
16 1.0 20 L 6 0.5 75 478-2558-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2558-2-ND 500 591.50 | TACL105M016XTA 
2.2 20 L 10 0.5 75: 478-3119-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-3119-2-ND 500 591.50 | TACL225M016XTA 
10 20 R 10 1.6 5.0 4.25 3.70 3.23 478-2565-2-ND 500 773.50 | TACR106M016XTA 
20 4.7 20 R 8 0.9 5.0 4.25 3.70 3.23 478-3266-2-ND 500 773.50 | TACR475M020XTA 
25 1.0 20 R 8 0.5 5.0 478-3267-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3267-2-ND 500 773.50 | TACR105M025XTA 
NEW! TPC Series NEW! 
3.0 47 10 R 10 1.5 1.5 478-4964-1-ND 5.40 4.70 4.11 478-4964-2-ND 2,500 | 1966.00/M | TPCR476K003R1500 
4.0 33 10 R 10 1.3 1.5 5.40 4.70 4.11 478-4963-2-ND 2,500 | 1966.00/M | TPCR336K004R1500 
63 10 10 IL 10 0.6 4.0 4.10 3.57 3.12 478-4959-2-ND 3,500 | 1492.00/M | TPCL106KO06R4000 
E 22 10 R 10 1.4 1.5 5.40 4.70 4.11 478-4962-2-ND 2,500 | 1966.00/M | TPCR226K006R1500 
10 3.3 10 ia 8 0.5 5.0 4.10 3.57 3.12 478-4960-2-ND 3,500 | 1492.00/M | TPCL335K010R5000 
47 10 L 10 0.5 5.0 4.10 3.57 3.12 478-4961-2-ND 3,500 | 1492.00/M | TPCL475K010R5000 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1679 


A V, ‘ OxiCap™ Niobium Dimensions — mm 
nr Case EIA L Ww H W, A s 
4 Oxid e Capacito rs Size Code +£0.20 +0.20, -0.10 | +0.20,-0.10 | +0.20 +0.30, -0.20 | Min. 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 
Cost versus performance is a key requirement for consumer B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
electronic products. A solid electrolyte capacitor OxiCap has Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 
been developed by AVX in standard EIA case sizes in order D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
to meet this requirement as a higher performance alternative E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
to Seen ta other SMT capacitor technologies currently F 6032-20 6.00 3.20 2.00 2.20 1.30 2.90 
Sees P 2012-15 2.05 1.35 1.020.1 1.20 0.50 0.85 
The OxiCap non-burn technology is based on NbO niobium Ss 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
oxide ceramic material as the anodic material processed T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 
through the same manufacturing process as tantalum cap- Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45+0.30 3.10 1.40 1.80 
acitors. The laser coded orange molded body gives total Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
maceabllty: X 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
NOuJ Series — - Temperature Range: -55°C ~ 105°C Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
Rated | Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage| itance | Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18 330 20 Y 8 11.9 300 478-3196-1-ND 2.65 2.31 2.02 | = —_| NOJY337M001RWJ 
10 20 P 6 1.0 4500 478-3197-1-NDt 1.06 93 81 478-3197-2-ND 2,500 360.00/M NOJP106MO002RWJ 
22 20 iL 6 11 1900 478-3198-1-ND 1.35 1.18 1.03 | 478-3198-2-ND 2,500 459.00/M NOJT226M002RWJ 
2.5 33 20 A 6 1.7 1700 478-3199-1-NDt 49 43 87 | 478-3199-2-ND 2,000 165.00/M NOJA336M002RWJ 
470 20 E 10 23.5 300 478-3200-1-NDt 6.89 5.99 5.24 | 478-3200-2-ND 400 1002.40 NOJE477M002RWJ 
1000 20 Vv 18 50.0 300 478-3201-1-NDt 7.80 6.79 5.93 | 478-3201-2-ND 400 1135.60 NOJV108M002RWJ 
6.8 20 P 6 1.0 5300 478-3202-1-NDt 1.06 93 81 478-3202-2-ND 2,500 360.00/M NOJP685M004RWJ 
6.8 20 Ss 6 1.0 2600 478-3203-1-NDt 1.15 1.01 -88 | 478-3203-2-ND 2,500 391.00/M NOJS685M004RWJ 
15 20 T 6 1.2 2000 478-3204-1-NDt 1.35 1.18 1.03 | 478-3204-2-ND 2,500 459.00/M NOJT156M004RWJ 
22 20 A 6 1.8 1900 478-3205-1-NDt 55 48 42 | 478-3205-2-ND 2,000 185.00/M NOJA226M004RWJ 
22 20 B 6 1.8 1900 478-3206-1-NDt 53 A6 40 | 478-3206-2-ND 2,000 179.00/M NOJB226M004RWJ 
4 47 20 B 6 3.8 1600 478-3207-1-NDt .73 64 56 | 478-3207-2-ND 2,000 247.00/M NOJB476M004RWJ 
47 20 Cc 6 3.8 500 478-3208-1-NDt 96 84 .73 | 478-3208-2-ND 500 174.50 NOJC476M004RWJ 
100 20 Cc 6 8 400 478-1824-1-NDt 5 66 -57 | 478-1824-2-ND 500 136.50 NOJC107M004RWJ 
150 20 Cc 6 12 400 478-3209-1-NDt 1.75 1.53 1.33 | 478-3209-2-ND 500 318.50 NOJC157M004RWJ 
220 20 D 8 17.6 400 478-3210-1-NDt 1.76 1.53 1.34. | — = = NOJD227M004RWJ 
330 20 D 8 26.4 300 478-3211-1-NDt 6.30 5.49 4.79 | 478-3211-2-ND 500 1146.50 NOJD337M004RWJ 
680 20 Vv 14 54.4 300 478-3212-1-NDt 7.80 6.79 5.93 | 478-3212-2-ND 400 1135.60 NOJV687M004RWJ 
47 20 A 6 1 3100 478-3213-1-NDt 40 35 31 478-3213-2-ND 2,000 136.00/M NOJA475MO006RWJ 
47 20 Ss 6 1.0 3200 478-3214-1-NDt 1.15. 1.01 -88 | 478-3214-2-ND 2,500 391.00/M NOJS475MO06RWJ 
10 20 A 6 1.2 2200 478-1821-1-NDt 40 35 31 478-1821-2-ND 2,000 136.00/M NOJS475MO006RWJ 
15 20 B 6 1.8 2000 478-1822-1-NDt 55 48 42 | — — — NOJB156MO06RWJ 
22 20 B 6 2.64 1900 478-1823-1-NDt -50 44 -38 | 478-1823-2-ND 2,000 170.00/M NOJB226MO006RWJ 
33 20 B 6 4.0 1700 478-3215-1-ND 74 65 57 | 478-3215-2-ND 2.000 252.00/M NOJB336MO006RWJ 
33 20 Cc 6 4.0 500 478-3216-1-NDt 96 84 .73 | 478-3216-2-ND 500 174.50 NOJC336M006RWJ 
6.3 47 20 Cc 6 5.7 500 478-3217-1-NDt 96 84 73 | 478-3217-2-ND 500 174.50 NOJC476MO06RWJ 
zs 68 20 Cc 6 8.2 500 478-3218-1-NDt 1.20 1.04 2011 478-3218-2-ND 500 217.50 NOJC686MO06RWJ 
100 20 ve 6 12.0 400 478-3219-1-NDt 2.65 2.31 2.02 | 478-3219-2-ND 1,000 965.00 NOJY107MOO06RWJ 
100 20 D 6 12.0 400 478-1825-1-NDt 1.05 92 -80 | 478-1825-2-ND 500 191.00 NOJD107MOO6RWJ 
100 20 B 20 60.0 1700 478-4919-1-ND NEW! 95 83 .73 | 478-4919-2-ND NEW!) 2,000 323.00/M NOJB107MO06RWJ 
150 20 F 8 18.0 400 478-4920-1-ND NEW! 2.72 2.37 2.07 | 478-4920-2-ND NEW! | 1,000 925.00 NOJF157MO06RWJ 
150 20 D 6 18.0 400 478-1826-1-NDt 1.25 1.09 -95 | 478-1826-2-ND 500 227.50 NOJD157MO06RWJ 
220 20 E 12 26.4 400 478-1827-1-NDt 3.00 2.61 2.28 | 478-1827-2-ND 400 436.80 NOJE227M006RWJ 
330 20 E 12 39.6 300 478-1828-1-NDt 3.93 3.42 2.99 | 478-1828-2-ND 400 571.60 NOJE337MO006RWJ 
47 20 A 6 1.0 3100 478-3120-1-ND 36 32 28 | 478-3120-2-ND 2,000] 124.00/M | NOJA475M010RWJ 
10 20 A 6 2.0 2200 478-3121-1-ND AL 36 31 478-3121-2-ND 2,000 138.00/M NOJA106M010RWJ 
10 20 B 6 2.0 2200 478-3122-1-ND 47 42 36 | 478-3122-2-ND 2,000 161.00/M NOJB106M010RWJ 
10 15 20 B 6 3.0 2000 478-3220-1-NDt 57 -50 44 | 478-3220-2-ND 2.000 194.00/M NOJB156M010RWJ 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3123-1-ND 68 59 62 | 478-3123-2-ND 2,000 230.00/M NOJB226M010RWJ 
22 20 Cc 6 4.4 500 478-3124-1-ND 95 83 72 | 478-3124-2-ND 500 172.00 NOJC226M010RWJ 
33 20 Cc 6 6.6 500 478-3125-1-ND 95 83 72 | 478-3125-2-ND 500 172.00 NOJC336M010RWJ 
47 20 Cc 6 9.4 400 478-3126-1-ND 95 83 72 | 478-3126-2-ND 500 172.00 NOJC476M010RWJ 
+ 478-3445-ND NOJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOk ........ 0.66. c cece eee eee eee e eee eee eee ee eee esse ee eeeeeeeeseeeseeeseneeeeneetereeteneeteneee $46.25 
NOS Low ESR Series * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Rated | Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage| itance | Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum |(m0Q)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18 330 20 Y 8 11.9 100 478-3221-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3221-2-ND 1,000 2184.00 NOSY337M001R0100 
i 470 20 Y 8 16.9 100 478-3222-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3222-2-ND 1,000 2184.00 NOSY477M001R0100 
68 20 c 6 3.4 200 478-3223-1-ND 2.03 1.77 1.54 478-3223-2-ND 500 368.50 NOSC686M002R0200 
100 20 Cc 6 5.0 150 478-3224-1-ND 2.16 1.88 1.65 478-3224-2-ND 500 393.00 NOSC107M002R0150 
150 20 Cc 6 7.6 65 478-3225-1-NDt 2.95 2.57 2.25 = = = NOSC157M002R0065 
25 220 20 Cc 8 11.0 80 478-3226-1-NDt 2.60 2.27 1.98 478-3226-2-ND 500 473.00 NOSC227M002R0080 
. 220 20 Y 8 11.0 100 478-3227-1-ND 6.00 5.22 4.56 478-3227-2-ND 1,000 2184.00 NOSY227M002R0100 
470 20 D 10 23.5 100 478-3228-1-NDt 5.90 5.14 4.49 | 478-3228-2-ND 500 1074.00 | NOSD477M002R0100 
680 20 E 12 34.0 60 478-3229-1-NDt 11.00 9.57 8.36 478-3229-2-ND 400 1601.60 NOSE687M002R0060 
1000 20 Vv 18 50.0 50 478-3230-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3230-2-ND 400 1732.80 NOSV108M002R0050 
15 20 A 6 1.2 1500 478-3231-1-NDt 88 77 67 478-3231-2-ND 2,000 298.00/M NOSA156M004R1500 
22 20 B 6 1.8 600 478-3232-1-NDt 1.08 94 82 478-3232-2-ND 2,000 366.00/M NOSB226M004R0600 
47 20 WwW 6 3.8 150 478-3233-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3233-2-ND 1,000 1092.00 NOSW476M004R0150 
68 20 Cc 6 5.4 200 478-3234-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-3234-2-ND 500 409.50 NOSC686M004R0200 
100 20 Cc 6 8.0 70 478-3235-1-NDt 2.81 2.45 2.14 478-3235-2-ND 500 511.50 NOSC107M004R0070 
100 20 x 6 8.0 100 478-3236-1-NDt 6.00 5.22 456 | — = — | NOSX107M004R0100 
4 150 20 Y 6 12.0 100 478-3237-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3237-2-ND 1,000 2184.00 NOSY157M004R0100 
150 20 Cc 6 12.0 90 478-3238-1-NDt 2.95 2.57 2.25 478-3238-2-ND 500 537.00 NOSC157M004R0090 
220 20 D 8 17.6 60 478-3239-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3239-2-ND 500 1811.00 NOSD227M004R0060 
220 20 D 8 17.6 100 478-3240-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-3240-2-ND 500 655.00 NOSD227M004R0100 
470 20 E 12 37.6 75 478-3241-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3241-2-ND 400 1448.80 NOSE477M004R0075 
680 20 Vv 14 54.4 75 478-3242-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3242-2-ND 400 1732.80 NOSV687M004R0075 
330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-NDt¢ 3.60 3.14 2.74 478-1830-2-ND 500 655.00 NOSD337M004R0100 
10 20 A 6 12 2000 478-3243-1-NDt 88 77 67 | 478-3243-2-ND 2,000 | 298.00/M | NOSA106MO06R2000 
22 20 B 6 2.6 600 478-3244-1-NDt 1.08 94 82 478-3244-2-ND 2,000 366.00/M NOSB226MO006RO0600 
33 20 B 6 4.0 600 478-3245-1-NDt 1.08 94 82 478-3245-2-ND 2,000 366.00/M NOSB336MO006RO600 
33 20 WwW 6 4.0 250 478-3252-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3252-2-ND 1,000 1092.00 NOSW336M006R0250 
68 20 Cc 6 8.2 200 478-3246-1-NDt 2.35 2.05 1.79 478-3246-2-ND 500 427.50 NOSC686M006R0200 
63 100 20 D 6 12.0 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 
i 100 20 D 6 12.0 80 478-3247-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3247-2-ND 500 1811.00 NOSD107M006R0080 
150 20 D 6 18.0 70 478-3248-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3248-2-ND 500 1811.00 NOSD157M006R0070 
220 20 D 8 26.4 100 478-3249-1-NDt 4.00 3.48 3.04 478-3249-2-ND 500 727.00 NOSD227M006R0100 
220 20 E 12 26.4 80 478-3250-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3250-2-ND 400 1281.20 NOSE227M006R0080 
330 20 E 12 39.6 80 478-3251-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3251-2-ND 400 1281.20 NOSE337M006R0080 
470 20 Vv 12 56.4 75 478-3253-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3253-2-ND 400 1732.80 NOSV477MO006R0075 
+ 478-3446-ND NOS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOK.......... 6.6... cece cece ence eee nen n EEE Eee ee ete e ee nee ene eee esos eee e Ee ne ee eee $46.25 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1680 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEJVIET (antalum Dipped / Radial Capacitors 


T350 and T356 “UltraDip II” Series 


The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum cap- 
acitors, provide the designer with the advantage of compactness plus 
low leakage and low DF performance characteristics for filtering, by- 
passing, coupling, blocking and RC timing circuits. 

The plastic case provides a tough barrier coating and maintains preci- 
sion of lead wire spacing within +0.015 inch. 

All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and ven- 
dor identification, these self-insulating cases are resistant to shock 
and vibration. 


The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding perman- 
ency and legibility. 

Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 
shelf storage. 


These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 
excellent temperature stability. The ESR values provided are for 
reference only. 


* Operating Temperature: -55°C~85°C (125°C with voltage derating) 
¢ Capacitance Tolerance (%): +10 


T350 Series 


T356 Series 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz| D.C.L.| DF % OOKHz| D.C.L.] DF% | 
wv | Cap. @ wA@ | @25°c | Dimensions—mm | Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap. @ wA@ | @25°c | Dimensions — mm | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) | (uF) | +25°C | 25°C | 120Hz | p | H | LS |PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (uF)| +25°C | 25°C | 120Hz | D | H [LS (PartNo. 110 100 | Part No. 
amp aries 47] 25 | 19 5 6.3 | 10.2 | 254 | 399-3581-ND 1.29 1.11  .87|1350G475KO50AT 
50 | 68] 2 27 5 84 | 12.7 | 5.08 | 399-3593-ND 3.02 2.60 2.04 | T350J685KOS0AT 
16 | 68 | 4 0.9 5 5.0 | 84 | 254 |399-1402-ND 69 .59 .47|T350C685K016AS 1o| 16 | 40 6 | 89 | 13.5 | 5.08 | 399-3594-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AT 
T350 Series — RoHS Compliant 1356 Series — RoHS Compliant 
ale 47] 10 |] 05 5 45 | 86 ]5.08 ]399-3618-ND 39 .34 .27] T356A475KOO6AT 
47} 10 | 05 5 45 | 74 | 254 |399-3543-ND 39 .34 .27|T350A475KOO6AT Bag hs A ae | se |e08 RGEEHIN us 42. 34 |TAS6A68EKONEAT 
68] 8 05 5 45 | 74 | 254 |399-3546-ND 48 .42 33 | T350A685KOO6AT 
10} 6 05 6 | 45 | 89 |5.08 |399-3623-ND 59 .51 .40|T356B106KOO6AT 
10} 6 05 6 45 | 7.6 | 2.54 |399-3548-ND 59 .51 .40|T350B106KO06AT 
15} 5 07 6 | 50 | 96 | 5.08 |399-3632-ND .66 .57 .45|T356C156KOO6AT 
15] 5 07 6 5.0 | 84 | 2.54 |399-3557-ND 66 57 .45|T350C156KO06AT BoA eae | oat & | 50 | 99 |50s MSGeReeN) 7a ee 5a |Tasepo2eKoneAT 
63 | 22| 37 | 14 6 5.0 | 86 | 254 |399-3561-ND 78 .68 .53|T350D226K006AT | | 6.3 als rr ; s |a402 Ts0e IESHREENG as 72 se [Taseesaexoosar 
33) 3 | 16 6 | 55 | 89 | 2.54 )399-3571-ND 83.72.56 | TS50ES36KO06AT a7| 2 | 23 5 | eo | 112 |e0s EMR ‘95 to. ey |Taserarexousat 
47) 2 | 28 | 6 | 80] 99 | 254 eepeuen ey 23.80 63 | T50r476KO0GAT 68| 18 | 33 | 6 | 63 | 114 | 5.08 |399-3657-ND 1.10 .95 .75|T356G686KOO6AT 
68) 18 | 39 | 6 | 88.) 102) 254 Perey 1.10 95.75) TIS0GEBEKOOGAT 100] 16 | 48 | 8 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3658-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H107KOO6AT 
100} 16 | 4.8 8 | 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3583-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOOGAT 150} 09 | 7.2 8 | 84 | 14.0 | 5.08 |399-3665-ND 3.33 2.86 2.24 |7356J157KOO6AT 
150) 09 | 7.2 8 84 | 12.7 | 5.08 | 399-3590-ND 3.33 2.86 2.24 |T350J157KOO6AT 
22} 13 | 05 5 45 | 86 |5.08 |399-3611-ND 48 .42 .33|T356A225K010AT 
2.2 13 0.5 5 45 | 7.1 | 2.54 | 399-3536-ND 48 42 .33 | T350A225KO10AT 3.3 10 0.5 5 4.5 | 86 |5.08 |399-3615-ND .48 .42 .33]|1356A335KO10AT 
3.3 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-3540-ND 48 .42 .33|1350A335K010AT 47 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 |399-3619-ND .48 .42 .33|1356A475KO10AT 
47] 8 05 5 45 | 7.1 | 2.54 |399-3544-ND 48 42 33 | T350A475KO10AT 68} 6 0.5 5 45 | 89 |5.08 |399-3630-ND 66 .57 .45|T356B685KO10AT 
68 | 6 05 5 45 | 7.6 | 2.54 |399-3555-ND 66 .57 .45|T350B685K010AT io} 5 0.8 6 | 50 | 96 |5.08 |399-3631-ND 66 57 _.45 | T356C106KO10AT 
10 | 5 | 08 6 | 50 | 84 | 254 |399-3556-ND 66 57 45 | T350C106KO10AT | | 49 | 15] 37 | 12 6 | 55 | 102 |5.08 |399-3642-ND .78 68 .53| T35GE15GKO10AT 
10 | 15 | 37 | 12 6 55 | 89 | 254 |399-3567-ND .78 .68 .53|T350E156KO10AT a2| 27 | 18 6 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3645-ND 88 .76 60 | T356E226KO10AT 
22) 27 | 18 6 55 | 89 | 254 |399-3570-ND 88 .76 .60|T350E226KO10AT 33] 21 | 26 6 | 60 | 11.2 | 5.08 | 399-3651-ND 1.03 .89 .70| T356F336K010AT 
33) 21 | 26 6 6.0 | 99 | 2.54 | 399-3576-ND 1.03 .89 .70|T350F336K010AT aw) 17 | 88 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3661-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H476K010AT 
47) 17 | 38 6 76 | 10.2 | 2.54 | 399-3586-ND 1.81 1.56 1.22 |T350H476K010AT 68] 13 | 54 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3662-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H686K010AT 
68 13 54 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3587-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686KO10AT 100 1 8.0 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-3663-ND 3.33 2.86 2.24) T356J107KO10AT 
400) 1 8.0 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-3588-ND 3.33 2.86 2.24 |T350J107K010AT is| 10 | 05 5 45 | 86 |5.08|399-3607-ND 48 42 33] T356A155KO1GAT 
15] 10 05 5 45 | 74 | 254 |399-3532-ND 48 .42 .33|T350A155KO16AT 22) 8 0.5 5 45 | 86 | 5.08 | 399-3612-ND 48 42 33 | T356A225K016AT 
o2| 8 05 5 45 | 71 | 254 |399-3537-ND 48 42 33 |T350A225KO1GAT 33] 6 05 5 45 | 86 |5.08 |399-3616-ND 48 .42 .33|T356A335KO16AT 
33| 6 05 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3541-ND 48 42 33 | T350A335K016AT 47) 5 0.6 5 | 4.5 | 8.9 | 5.08 | 399-3628-ND 59 51.40 | T356B475K016AT 
47| 5 06 5 45 | 76 | 254 |399-3553-ND 59 51 40/T350B475KO16AT 68] 4 0.9 5 5.0 | 96 | 5.08 | 399-3635-ND 69 59 .47 | T356C685K016AT 
68 | 4 0.9 5 5.0 | 84 | 2.54 | 399-3560-ND 69 .59 47 |T350C685KO16AT ag | 1) 32 |] 13 6 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3638-ND .71 .61 .48| T356E106KO16AT 
il ao | 48 , a5 | 89 | 254 eSGeeartel 71 61 4a |Ta50cioexo1eAT 15} 25 | 18 6 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3643-ND 93 .80 .63|T356E156KO16AT 
16 22| 2 26 6 | 60 | 11.2 | 5.08 |399-3649-ND 93 .80 .63|T356F226K016AT 
15 | 25 | 18 6 55 | 89 | 2.54 |399-3568-ND 93 .80 .63|T350E156KO16AT 
33} 16 | 4.0 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3660-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H336K016AT 
BO | oe | ee 6 | 60 | 9.8 | 254 eee 83 80 68 | TS50F226K016AT 47| 13 | 56 6 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3667-ND 2.77 2.38 1.87| T356J476K01GAT 
33 4.0 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3585-ND 1.81 1.56 1.22 |T350H336K016AT 
7 56 6 34 | 127/508 |399-3592-ND 277 238 187|1350J476K01GAT 68} 1 8.2 6 | 89 | 15.5 | 5.08 | 399-3672-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686KO16AT 
100] 08 | 10.0 8 8.9 | 181 | 5.08 | 399-3673-ND 7.14 6.12 4.80 | T356L107KO16AT 
68 | 1 8.2 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-3597-ND 3.33 2.86 2.24 |T350K686K016AT 
100] 08 | 10.0 8 89 | 16.0 | 5.08 | 399-3598-ND 7.14 6.12 4.80 |T350L107KO16AT 99 | 10) 29 | 16 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-3639-ND 88 .76 60 | T356E106KO20AT 
100] 0.6 | 10.0 8 | 10.2 | 188 | 5.08 | 399-3674-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107KO20AT 
op | 19 | 29 | 16 6 55 | 89 | 254 |399-3564-ND 88 .76 .60|T350E106KO20AT 
100} 06 | 10.0 8 | 102 | 17.0 | 5.08 | 399-3599-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M107KO20AT 10} 10 | 0.5 3 | 4.5 | 8.6 | 5.08 | 399-3603-ND 48 42.33 | T356A105KO25AT 
15] 8 05 5 45 | 86 |5.08 |399-3608-ND 48 .42 .33|T356A155KO25AT 
1.0 10 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-3528-ND 48 .42 .33)T350A105K025AT 22 6 05 5 45 8.9 | 5.08 |399-3625-ND .59 .51 .40| 1356B225K025AT 
15] 8 05 5 45 | 74 | 254 |399-3533-ND 48 .42 .33|T350A155KO25AT 33] 5 07 5 45 | 89 |5.08 |399-3626-ND 59 .51 .40| T356B335KO25AT 
22) 6 05 5 45 | 7.6 | 2.54 |399-3550-ND 59 .51 40 |T350B225K025AT 47| 4 0.9 5 5.0 | 96 | 5.08 | 399-3634-ND 71.61.48 | T356C475KO25AT 
33) 5 | 07 5 | 45 | 7.6 | 2.54 /399-3551-ND 59 51 40 |T350B335KO25AT | | 25 | gg] 31 | 1a 5 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3648-ND .93 .80 .63] T356E685KO25AT 
47 4 | 08 S__| 5.0 | 84 | 254 |$00rooSND) 71.61 __.48 | T350C475K025AT jo} 25 | 20 6 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3640-ND .93 .80 .63| T356E106KO25AT 
25 | 68) 31 | 14 5 55 | 89 | 254 |399-3573-ND 93 .80 .63|T350E685KO25AT 15} 2 3.0 6 | 63 | 11.4 | 5.08 | 399-3655-ND 2.00 1.71 1.34 | T356G156KO25AT 
10) 25 | 20 6 55 | 89 | 2.54 |399-3565-ND 93 .80 .63 | T350E106KO25AT 22} 15 | 44 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3659-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H226KO25AT 
15 2 3.0 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-3580-ND 2.00 1.71 1.34 |1350G156K025AT 33 1:2 6.6 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-3666-ND 3.33 2.86 2.24) T356J336KO25AT 
22 15 44 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3584-ND 2.60 2.23 1.75 |1350H226KO25AT 47 1.2 9.4 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-3671-ND 5.07 4.35 3.41 | T356K476KO25AT 
33 1.2 6.6 6 84 | 12.7 | 5.08 | 399-3591-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J336KO25AT 410] 26 05 3 45 | 86 | 5.08 |399-3601-ND .48 .42  .33| T356A104K035AT 
47 1 9.4 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-3596-ND 5.07 4.35 3.41 | T350K476K025AT 45) 21 05 3 45 | 86 | 5.08 |399-3605-ND .48 .42  .33| T356A154K035AT 
410) 26 | 05 3 | 45 | 7.1 | 254 |399-3526-ND 48 42 33 | T350A104KO35AT 22) 1 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |390-603ND) 48 42 33) T3SGA224K035AT 
33) 15 | 05 3 45 | 86 |5.08 |399-3613-ND 48 .42 .33|T356A334K035AT 
15) 24 05 3 45 | 74 | 254 |399-3530-ND 48 .42 .33|T350A154K035AT 
‘oo | 47 «(| O85 3 45 | 74 | 254 |399-3534-ND 48 42 39 /T350A224K035AT 47] 13 | 05 3 45 | 86 |5.08 |399-3617-ND 48 42 _.33 | T356A474KO35AT 
33) 15 | 05 3 45 | 7.4 | 2.54 |399-3538-ND .48 .42 .33 |T350A334K035AT 68) 10 | 05 3 45 | 86 |5.08 |399-3620-ND 48 .42 .33|T356A684KO35AT 
47 | 13 | 05 3 45 | 74 | 2.54 | 399-3542-ND 48 42 33 | T350A474KO35AT 1.0) 8 05 3 4.5 | 86 | 5.08 |399-3604-ND 48 .42 .33| T356A105KO35AT 
68) 10 | 05 3 45 | 74 | 254 |399-3545-ND 48 .42 .33|T350A684K035AT a5 | 15) 8 a 2 45) 89 | 5.08 ogsceg ty 54 47 87 | TaS6BIS5KOS5AT 
22) 5 0.6 5 5.0 | 96 | 5.08 | 399-3633-ND 59 .51 .40 | T356C225KO35AT 
10] 8 05 3 45 | 74 | 254 |399-3529-ND 48 .42 .33|T350A105KO35AT 33| 4 09 5 50 | 99 |508 |399-3637-ND 74 63 50|T956D335KOa5AT 
35 | 15 05 5 45 | 7.6 | 2.54 |399-3549-ND 54 .47 .37|T350B155KO35AT : - : —— —_~_— 
22} 5 | 06 | 5 | 50 | 84 | 254 |399-3558-ND 59 .51 40 |T350C225KO35AT 47) 3 | 13 | & | 55 | 102 | 5.06 Rez eamny 78 68 53) TS5G475KOS5AT 
33) 4 09 5 50 | 86 | 254 |399-3562-ND 74 63 50 |T350Da35KOa5AT 68} 25 | 19 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3653-ND 88 .76 .60|T356F685KO35AT 
: - - j= —_~_— io} 2 28 6 | 63 | 11.4 | 5.08 | 399-3654-ND 1.50 1.29 1.01 | T356G106KO35AT 
47 | 3 13 5 5.5 | 89 | 2.54 | 399-3572ND 78 .68 53) T350E475KO35AT 15} 16 | 42 6 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3664-ND 3.14 2.69 2.11 |7356J156KO35AT 
6.8 25 1.9 5 6.0 9.9 | 2.54 | 399-3578-ND .88 .76 .60) T350F685KO35AT 22 13 62 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-3670-ND 3.14 2.69 2.11 | T356K226K035AT 
10 | 2 28 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-3579-ND 1.50 1.29 1.01 | T350G106KO35AT 47] 08 | 10.0 6 | 10.2 | 188 | 5.08 | 399-3675-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M476KO35AT 
Pala lees BA |) 127 | 5.08 Peeeceey S14 2.69 2.11 | TIS0JS6KO35AT 10) 26 | 05 3 45 | 86 | 5.08 |399-3602-ND 53 .45 36 | T356A104KOS0AT 
22) 13 | 62 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-3595-ND 3.14 2.69 2.11 |T350K226K035AT 
ae hoa lan 6 | 492 | 470 | 508 PReaeeSONIA) 818 702 550 |Ta50M47eKoaSAT 415) 24 05 3 45 | 86 |5.08 |399-3606-ND 53 .45 36 | T356A154KOS0AT 
: : 2 sl Bi Eee 22) 17 | 05 3 45 | 86 |5.08 |399-3610-ND 53 .45 36 | T356A224KO50AT 
10) 26 | 05 3 45 | 74 | 254 |399-3527-ND 53 .45 .36 | T350A104KO50AT 33) 15 | 05 3 45 | 86 |5.08 |399-3614-ND 53 .45 36 | T356A334K050AT 
415) 21 05 3 45 | 74 | 254 |399-3531-ND 53 .45 .36 | T350A154KO50AT 47|_ 13 | 05 3 45 | 89 | 5.08 | 399-3627-ND 59 51 __.40 | T356B474KO50AT 
22 17 0.5 3 45 | 7.1 | 2.54 | 399-3535-ND 53 .45  .36 | T350A224KO50AT 68 10 0.5 3 45 | 89 | 5.08 | 399-3629-ND .59 .51 .40|T356B684KO50AT 
33 15 0.5 3 45 | 7.1 | 2.54 | 399-3539-ND .53 .45  .36 | T350A334KO50AT 50 1.0 8 0.5 3 45 | 89 | 5.08 | 399-3622-ND .59 .51 .40|1356B105KO50AT 
59 a7 1 13 | 05 3 4.5 | 7.6 | 2.54 |399-3552-ND 59 51 __.40 | T350B474KO50AT 15) 5 0.6 5 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3641-ND 88 .76 60 | T356E155KO50AT 
68 10 05 3 45 | 7.6 | 2.54 |399-3554-ND .59 .51 .40/T350B684KO50AT 22) 35 0.9 § 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-3644-ND .93 .80 .63) T356E225KO50AT 
io] 8 05 3 45 | 76 | 254 |399-3547-ND 59 51 40 |T350B10SKOSOAT 33| 3 13 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3650-ND 1.03.89 .70 | T356F335KOS0AT 
15 | 5 0.6 5 55 | 89 | 254 |399-3566-ND 88 .76 .60|T350E155KO50AT 47) 25 | 19 5 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-3656-ND 1.29 1.11  .87| T356G475KO50AT 
22]/ 35 | 09 5 55 | 89 | 254 |399-3569-ND 93 .80 .63|T350E225KO50AT 68] 2 27 5 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3668-ND 3.02 2.60 2.04 | T356J685KOS0AT 
33 | 3 13 5 6.0 | 99 | 2.54 | 399-3575-ND 1.03 .89 .70|T350F335KOS0AT 1o| 16 | 40 6 | 89 | 15.5 | 5.08 | 399-3669-ND 5.32 4.56 3.58 | T356K106KO50AT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1681 


KEMET 


Applications: « Filtering, bypass circuits * Coupling and timing circuits * Low source impedance circuits * High 


charging current circuits 


Features: * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C, derated voltage * Volts, 6-125 * Low ESR »* Tantalum case 


High-Temperature Wet 


Tantalum Capacitors 


Term LCTN 
within 0.79 R of 
True Position 


=r 


Circuit Diagram 


Maximum Max. Max. Ripple MIL-PRF- 
D.C. Max. DF | ESRQ Current Dimensions - mm Kemet | 39006/22/ 
WV Cap. | Cap. | Leakage | @25°C | @25°C mArms [i D = Case | 25/30/31 | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) | Tol. | pA@25°C 120Hz 120Hz | @85°C 40kHz | (Maximum) | (Maximum) + 6.35 Size | Case Size | Part No. 1 10 100 Part No. 

eva 30 10% 1 9 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3412-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A306KO06AS 

eve ee ic 56 10% 1 14 3.32 900 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3415-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A566KO08AS 
(4V@200°C) 

10V@85°C 20 10% 1 6 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3409-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A206K010AS 

(6V.@200°C) 47 10% 1 13 3.67 855 12.29 5.56 38.10 A 171 399-3414-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A476K010AS 

15V@85°C 15 10% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3406-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156KO015AS 

(7.5V @200°C) 100 | 10% 2 30 3.98 900 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3424-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A107KO15AS 

10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3404-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106KO25AS 

25V @85°C 22 10% 1 c 4.22 800 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3410-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A226K025AS 

(12.5V @200°C) 68 10% 2 22 4.29 850 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3428-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A686K025AS 

270 | 10% 3 55 2.70 1400 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3432-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B277K025AS 

30V @85°C 15 | 20% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3407-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156M030AS 

(15V.@200°C) 56 10% 2 22 5.21 800 12.29 5.56 38.10 A 1 399-3427-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A566KO30AS 

50V @85°C 47 10% 1 13 3.67 1155 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3420-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B476KO50AS 

(25V@200°C) 33 10% 2 12.3 4.95 700 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3426-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A336KO50AS 

330 | 10% 9 38 1.53 1900 27.76 10.31 57.15 D 14 399-3434-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D337KO50AS 

60V @85°C 39 10% 1 12 4.08 1110 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3419-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B396KO60AS 

(30V @200°C) 100 | 10% 4 19 2.52 1100 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3429-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B107KO60AS 

6.8 | 10% 1 3.5 6.83 610 12.29 5.56 38.10 A qa 399-3416-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A685K075AS 

75V @85°C 15 10% 1 6 5.31 890 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3417-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B156K075AS 

(37.5V @200°C) 33 10% 1 10 4.02 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3418-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B336K075AS 

82 10% 4 15.2 2.46 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3433-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B826K075AS 

100V @85°C 2.5 | 10% 1 2 10.62 505 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3411-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A255K100AS 

(50V @200°C) 10 10% 3 4.5 5.97 800 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3423-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A106K100AS 

1.7 | 10% 1 2 15.61 415 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3408-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A175K125AS 

125V @85°C 3.6 | 10% 1 3 11.05 520 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3413-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A365K125AS 

(62.5V @200°C) 27 10% 5 7.2 3.54 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3431-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B276K125AS 

56 10% 10 6.5 1.54 1800 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3422-ND 62.00 46.50 37.20 | T197D566K125AS 


Molded Axial Tantalum Capacitors 1322 Series 


The KEMET 1322 Series offers a complete line of extended range molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an extremely 


high capacitance-to-volume ratio while still maintaining excellent performance characteristics. 


Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in commercial computers, data processing, communications, and other 
electronic equipment. The low ESR/impedance at high frequencies offered by this capacitor is especially suitable for decoupling required 


by high speed computers. The ESR values provided are for reference only. 
Specifications: Capacitance Tolerance (%): +10 * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (125°C with voltage derating) 


ESRO@ D.C. Max. DF} Dimensions ESRO@| D.C. Max. DF} Dimensions 

WV |Cap.| 100KHz | Leakage [% @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet WV |Cap.| 100KHz | Leakage |% @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet 

(DC)|(uF) |@ +25°C |yA @ 25°C| 120Hz [D | L |W | PartNo. 10 100 |Part No. (DC)| (uF) |@ +25°C |wA @ 25°C] 120Hz | D | L |W | PartNo. 10 100 [Part No. 
33) 43 05 4 |24]66| 51] 399-4528-ND 65 56 44 |1322A335KO06AT 15/ 23 24 6 | 4.6 [10.7] 51] 399-4574-ND 4.52 1.31 1.02 |T322D156KO20AT 
47 10 0.5 4 2.4 | 6.6 | .51| 399-4529-ND 65 56 44 |T322A475KO06AT 22 18 3.5 6 4.6 |10.7| .51| 399-4575-ND 1.64 1.41 1.11 1322D226K020AT 
-4530- 33) 14 5.0 6 | 7.1 [13.5] .64] 399-4576-ND 414 3.55 2.78 |T322E336K020AT 
68] 80 | 05 | § [28/74) s1|sad5goND 71 61 4B razaponsKoosAT| |ao/$3/ 19 | $2 | 8 |7t|tS2) bil sensereny 414 See bre leesenonoouar 
16 | 50 07 6 |28/74| 51| 399-4599-ND 71.61.48 1730981 56K006AT 68 | 09 10.0 6 | 7.1 |13.5] .64] 399-4578-ND 551 4.73 3.70 |T322E686K020AT 
oo 87 1 POTACTAEG cco ¥ 36 447 op 1a9D02DEKOUEAT 100| 0.6 10.0 8 | 7.6 |18.0| 64] 399-4579-ND 10.96 9.40 __7.37 |T322F107KO20AT 
6.3] 33) 3.0 15 6 | 46] 8.8 | 51] 399-4534-ND 136 117 92 |1322C336KO06AT a 18 ne : oa oe a Se UND e oe 4 Lae AesdtrotRe 
47 2.0 2.3 6 4.6 |10.7| .51| 399-4535-ND 152 1.31 1.02 |T322D476KOO6AT 1.0 10 0.5 3 2.4|6.6 | .51| 399-4582-ND 65 56 44 |T322A105KO25AT 
68) 1.8 3.3 6 | 4.6 |10.7| .51| 399-4536-ND 164 1.41 1.11 )T322D686KO06AT 15| 8.0 05 3 | 2.8] 7.4 | .51| 399-4583-ND 80 69 54 |T322B155KO25AT 
100] 1.6 48 8 | 7.1 |13.5| 64] 399-4537-ND 444 3.55 2.78 |T322E107KOO6AT 221 6.0 05 3 | 2.8 | 7.4 | .51| 399-4584-ND 80.69 _.54 |T322B225K025AT 
150] 0.9 5.0 8 | 7.1 [13.5] 64] 399-4538-ND 444 3.55 2.78 |T322E157KOO6AT 33] 5.0 07 3 [2.8] 7.4 | 51] 399-4585-ND 80.69.54 |T322B335K025AT 
220| 0.9 40.0 8 7.1 113.5) .64| 399-4539-ND 5.51 4.73 3.70 T322E227KO06AT 25/47) 4.0 0.9 4 4.6 | 8.8 | .51) 399-4586-ND 1.36 0 1417 92 |T322C475K025AT 
330| 07 | 10.0 8 | 7.6 |18.0] .64| 399-4540-ND_ 10.96 9.40 __7.37 |T322F337KO06AT 68) 3.1 1s 4 |4.6 | 8.8 | 51) S8eM5e7NDH 1.86 1.17 92 |T322C685KO25AT 
15| 20 3.0 4 | 4.6 |10.7) 51] 399-4588-ND 1.64 1.41 1.11T322D156KO25AT 
22) 13 0.5 4 | 2.4 | 6.6 | 51) 399-4541-ND 65 5644 1T322A225K010AT 22| 15 44 6 [7.1 |13.5| .64|399-4589-ND 4.14355 2.78 |1322E226KO25AT 
3.3) 10 0.5 4) 2.4) 6.6 | .51| 399-4542-ND 65 56-44 |T322A335K010AT 33 | 1.2 66 6 | 7.1|13.5| 64] 399-4590-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E336KO25AT 
47) 8.0 0.5 4 | 2.8) 7.4 | 51) 399-4543-ND 71.61.48 |T322B475KO10AT 47| 1.0 94 6 | 7.1 |13.5] .64] 399-4591-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E476KO25AT 
68) 6.0 0.5 6 | 2.8] 7.4) 51) 399-4544-ND 71.61.48 /7322B685K010AT 68 | 08 10.0 6 | 7.6 |18.0| 64] 399-4592-ND 10.96 9.40 __7.37 |T322F686KO25AT 
10 | 5.0 0.8 6 | 2.8 | 7.4 | 51 | 399-4545-ND 7161.48 |1322B106K010AT 10} 26 05 3 [24] 66 | 51| 399-4593-ND 65.56.44 |T322A104K035AT 
22| 27 15 6 | 46] 88] .51] 399-4547-ND 136 117 92 |T322C226K010AT 45] 21 0.5 3 | 2.4] 6.6 | 51] 399-4594-ND 65 56 44 |T322A154K035AT 
10] 33) 24 26 6 | 4.6 |10.7) 51] 399-4548-ND 152 1.31 1.02 |1322D336K010AT 22) 17 05 3 | 2.4] 6.6 | 51] 399-4595-ND 65 56.44 |T322A224K035AT 
15| 37 12 6 | 4.68.8 | 51] 399-4546-ND 136 147 92 |T322C156K010AT 33} 15 0.5 3 | 2.4 | 66 | 51} 399-4596-ND 65 56 44 |T322A334K035AT 
47 | 17 3.8 6 | 4.6 /10.7| 51] 399-4549-ND 1.64. 1.41 1.11 |T322D476KO10AT AT| 13 0.5 3__| 2.4 | 6.6 | 51} 399-4597-ND 65 _.56_.44 |T322A474K035AT 
68 | 13 | 50 6 _| 7.1 [13.5] .64) 399-4550-ND 4143.55 _2.78 |T322E686KOI0AT 08) 0 oS 3/28/74) 51 eee eoem Ti BT AB /TS22BGBAKORSAT 
1.0] 8.0 05 3 | 2.8] 7.4] .51] 399-4599-ND 71 61 48 |T322B105K035AT 
100] 1.0 8.0 8 | 7.1 [13.5] 64] 399-4551-ND 4443.55 2.78 |T322E107KO10AT 15] 60 05 3 |28/74|'51| 399-4600-ND ‘30 69.~—SC 54. |7322B155KO35AT 
150) 0.8 10.0 8 | 7.1 13.5) 64) 399-4552-ND 5.51 4.73 3.70 /T322E1S7KOT0AT | | 35} 2.2] 5.0 06 3 | 4.6] 8.8 | 51] 399-4601-ND 1.36 1.17  .92|T322C225K035AT 
220} 0.6 10.0 8 7.6 |18.0| .64| 399-4553-ND 10.96 9.40 7.37 |1322F227K010AT 33] 40 0.9 4 4.6 | 8.8 | .51| 399-4602-ND 1.36 1417 92 |T3220335K035AT 
15] 10 05 4 | 24] 66 | 51] 399-4554-ND 65 56 44 |1322A155K015AT 47/ 3.0 13 4 [4.6 | 8.8 | .51| 399-4603-ND 1.36 1.17 92 (T322C475KO35AT 
22| 80 0.5 4 2.4| 6.6 | .51| 399-4555-ND 65 56 44 |T322A255K015AT 6.8] 2.5 1.9 4 4.6 |10.7| .51| 399-4604-ND 1.52 1.31 1.02 ]T322D685KO35AT 
33 60 05 4 |28/74| 51] 399-4556-ND 74 61 48 |T322B335K015AT 10] 20 28 4 | 4.6 |10.7) 51] 399-4605-ND 1.64 1.41 1.11 |T322D106KO35AT 
-4557- 15] 16 42 6 | 7.1 |13.5] .64] 399-4606-ND 414 3.55 2.78 |T322E156K035AT 
a a ae be Lf at Seen i - a Tee ce amend 22 | 13 6.2 6 | 7.1 |13.5| .64| 399-4607-ND 414 3.55 2.78 |1322E226K035AT 
: : : : : : : 33 | 1.0 92 6 | 7.1 [13.5] 64] 399-4608-ND 551 4.73 3.70 |T322E336K035AT 
10 | 3.2 1.2 8 | 4.6) 8.8) 51) 399-4559-ND = 1.36 1.17.92 )T322C106KO15AT 47|_08 10.0 6 _| 7.6 |18.0| .64| 399-4609-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F476KO35AT 
t5| | 25 15 6 | 468.8 | .51] 399-4560-ND 136 1417 92 |1322C156K015AT 01 26 05 3124166151) 399-4610-ND 7a 63 50 [T3221 04KOS0AT 
22} 20 26 6 | 4.6 |10.7) 51] 399-4561-ND 152 1.31 1.02 |1322D226KO15AT 45} 24 05 3 |24/66| 51| 399-4611-ND 74 63.~—« 50 T322A154KOSOAT 
33) 1.6 4.0 6 | 4.6 |10.7) 51} 399-4562-ND 164 1.41 1.11 ]T322D336K015AT 22} 17 05 3 | 24] 6.6 | .51| 399-4612-ND 74 63 50 |T322A224KO50AT 
47 | 13 5.0 6 _| 7.1 |13.5| 64] 399-4563-ND 444 3.55 2.78 |T322E476KO15AT 33) 15 05 3 | 2.8] 7.4] .51] 399-4613-ND 87 75 59 |T322B334KO50AT 
56 | 13 67 6 | 7.1 [13.5] 64] 399-4564-ND 414 3.55 2.78 |T322E566K015AT A7| 13 0.5 3__| 2.8 | 7.4 | .51| 399-4614-ND 87 75 __.59 |T322B474KO50AT 
68 | 1.0 8.2 6 | 7.1 |13.5) 64] 399-4565-ND 414 3.55 2.78 |T322E686K015AT nf a He : oe ue o are a is eel 
100) 08 / 100 | 8 [7.1 /186|.64/see4s06.ND 551 473 a7o|rezzesorkotsaT| |.,|12) 82 | OB | fee Tre TS SdoIND 1c 128 rea raseeleckreunr 
- ae - : : 22) 35 09 4 | 46] 88 | 51] 399-4618-ND 1.54 1.33 1.04 |T322C225K050AT 
1.0} 10 0.5 4 | 24) 6.6 | 51) 399-4568-ND 65 58-44 /7322A105KO20AT 33 | 3.0 13 4 | 46 |10.7| .51| 399-4619-ND 2.06 1.77 _1.39 |T322D335KO50AT 
15} 9.0 0.5 4 | 24) 6.6 | .51| 399-4569-ND 65 56 44 |T322A155KO20AT 47/25 1.9 4 [4.6 [10.7] 51] 399-4620-ND 2.06 1.77 1.39 |T322D475KO50AT 
99 | 2:2] 7.0 0.5 4 | 28] 7.4] 51) 399-4570-ND 71.61 48 /7322B225K020AT 68] 20 27 4 | 7.1 |13.5] 64] 399-4621-ND 454 3.90 3.06 |T322E685KOS0AT 
33) 55 05 4 | 28] 7.4] 51] 399-4571-ND 71.61 48 |T322B335K020AT 10] 16 40 6 | 7.1 |13.5] 64] 399-4622-ND 454 3.90 3.06 |T322E106KO50AT 
47) 45 0.8 4 | 28] 7.4) 51] 399-4572-ND 80 69 54 |T322B475KO20AT 15] 12 6.0 6 | 7.6 |18.0) 64] 399-4623-ND 13.62 11.68 9.15 |T322F156KO50AT 
1o | 29 16 6 | 4.6| 88 | .51| 399-4573-ND 136 1.17 92 |1322C106KO20AT 22 | 1.0 8.8 6 | 7.6 |18.0| 64] 399-4624-ND 13.62 11.68 9.15 |T322F226KO50AT 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET'’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of 
surface mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to 
today’s surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (T520 Series: -55°C 
Series: 175°C) 

1491 Series — Industrial: The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the 
requirements of EIA standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this 
global standard. This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and 
equipment. 

T7494 Series — Low ESR, Industrial Grade: The T494 is a low ESR series that is available in all the same 
case sizes and CV ratings as the T491 Series. The T494 offers low ESR performance with the economy of an 
industrial grade device. This series is targeted for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust: Designed primarily for output filtering in switch-mode power 
supplies and DC-to-DC converters. The standard CV T495 values are an excellent choice for battery-to- 
ground input filter applications. This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple 
current capability, excellent capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused: KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse 
element provides excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault 
currents exist. Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 
1498 Series — High Temperature (150°C): The T498 Series is a high temperature version of KEMET’s 
solid tantalum chip family that offers optimal performance in applications with operating temperatures of up to 
150°C. Advancements in materials and testing have allowed for the introduction of this series which delivers a 
reliability level of 0.5% per 1000 hours at rated voltage at rated temperature. 

T499 Series — High Temperature (175°C): The T499 Series is a high temperature version of KEMET’s solid 
tantalum chip family. This series is designed for use in applications with operating temperatures up to 175°C. 
This product offers the highest operating temperature capability in a surface mount tantalum device available 
in the market place. 

1510 Series — Ultra-Low ESR: KEMET’s T510 Series offers the industry's lowest ESR in the popular EIA 


~ 105°C, T498 Series: 150°C, T499 


7343-43 case size. The ultra-low ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS 
filtering and power decoupling. KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates 
multiple capacitor elements, in parallel, inside a single package. 

1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The KO-CAP is a tantalum capacitor, with Ta anode and Tag05 
dielectric. A conductive, organic, polymer replaces the MnOo as the cathode plate of the capacitor. This 
results in very low ESR and improved cap retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign 
failure mode, which eliminates the ignition failures that can occur in standard MnOp tantalum types. KO-CAPs 
may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than standard 
tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap 
retention), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric effi- 
ciency, surface mount capability, and no wear out mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 

1525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The T525 has been targeted for power management appli- 
cations. This series offers all of the same advantages as the T520 KO-CAP including very low ESR, improved 
capacitance retention at high frequency and a benign failure mode, to go along with 125°C capability. 

1528 Series — Face Down Termination Tantalum: The T528 is an organic tantalum chip capacitor with face 
down termination, that features Low ESL and has a wide tolerance range of +20%. 

T530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum: The KO-MAT is an extremely low-ESR, volumetrically efficient, 
organic tantalum chip capacitor that offers high capacitance retention while preventing thermal events (ignition 
failures). 

Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic polymer 
is more conductive than MnO2 — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits. 


1528 Series Only Size EIA Dimensions - mm 
i i Code Code L WwW H Fx0.1 $140.3 | $220.3 
capecier een Capacitor Markings A | a216-18 | 32202 | 16202 1620.2 12 0.8 0.8 
Nadieators: Polarity B | 3528-21 | 3.520.2 | 2.8+0.2 1.90.2 (T520 Series: +0.1) 22 0.8 0.8 
}Picofarad code Face Indicator + Cc 6032-28 | 6.0+0.3 3.240.3 2.540.3 2.2 1.3 1.3 
Rated{ }KEMET LD | Picofarad Code D 7343-31 7.340.3 4.340.3 2.840.3 2.4 1.3 1.3 
Voltage me Rated + KEMET ID E | 7260-38 | 7.3+0.3 | 6.0+0.3 3.6+0.3 44 13 13 
Voltage I 3216-10 | 3.2+0.2 1.340.2 1.0 1.2 Max. | 1.040.2 | 0.7+0.2 
— L 6032-19 | 6.0+0.3 3.240.3 1.9 Max. 2.2 1.3 1.3 
Year Week Week m | 3528-15 | 35402 | 2840.2 1.5 Max. 22 12 0.8 
End View R_ | 2012-12 | 2.040.2 | 1.340.2 1.2 Max. 0.9 05 05 
Cathode(-) Side View Bottom View | Cathode(-) Side View —_ Bottom View TF} Beeh te | BeeOe | B8s08 42 Max. ae o8 | 08 
Vv 7343-20 | 7.340.3 4.340.3 | 2.0 Max. (T520 Series: 2.0 Max.) 2.4 1.3 1.3 
| - W 7343-15 | 7.340.3 4.340.3 1.5 Max. 2.4 1.3 1.3 
————I Xx 7343-43 | 7.340.3 4.340.3 4.040.3 2.4 1.3 1.3 
L ¥: 7343-40 | 7.340.3 4.340.3 4.0 Max. 2.4 1.3 1.3 
Z 7343-17 | 7.340.4 4.340.3 1.7 Max. 2.8 5.140.2 | 1.340.2 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
T491 Series, Industrial 
4 68 +10 20 6 0.8 D_ | 399-1549-1-ND 65 57 50 J— _— — |T491D686K004AS 
150 +20 6 12 2.0 B__| 399-3340-1-ND 93 81 ae) = — __|T491B157M004AS 
25 6.8 +20 ned 6 1.9 C_ | 399-1632-1-ND 39 35 30 [= = — _ |T491C685M025AS 
T491 Series, Industrial — RoHS Compliant 
2.5 | 220 +10 5.5 8 0.3 D_ | 399-4771-1-ND 4.34 4.20 3.67 |399-4771-2-ND 500 878.00 | T491D227K2R5AT 
33 +10 1.3 8 5.0 T | 399-5172-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 399-5172-2-ND 2,500 | 510.00/M |T491T336K004ZT 
47 +10 1.9 12 6.0 T | 399-5173-1-ND 1.58 1.37 1.20 |399-5173-2-ND 2,500 | 536.00/M |T491T476K004ZT 
68 +10 2.8 30 4.0 A | 399-3701-1-ND 50 44 -38 | 399-3701-2-ND 2,000 170.00/M | T491A686KO04AT 
68 +10 2 6 0.8 D_ | 399-3801-1-ND 65 57 -50 | 399-3801-2-ND 500 118.00 |1T491D686KO04AT 
100 +20 4 30 4.0 A_| 399-3688-1-ND 48 42 -37 _|399-3688-2-ND 2,000 162.00/M__| T491A107MO04AT 
4 100 +20 4 8 1.0 B_ | 399-3709-1-ND 93 81 -71_ |399-3709-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B107MO04AT 
100 +20 4 8 0.8 D_ | 399-3771-1-ND 65 57 -50 | 399-3771-2-ND 500 118.00 |1491D107MO04AT 
100 +20 4 30 5.0 T | 399-3337-1-ND 1.60 1.39 1.22 | 399-3337-2-ND 2,500 | 542.00/M |T491T107MOO4AT 
150 +20 6 12 2.0 B_ | 399-3713-1-ND 93 81 71 |399-3713-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B157MO04AT 
220 +20 8.8 18 0.5 B_ | 399-4625-1-ND 83 81 -71 |399-4625-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B227MO004AT 
330 +10 13.2 10 1:2 C__| 399-3751-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-3751-2-ND 500 364.00 | T491C337KO04AT 
10 +10 0.6 6 4.0 A_ | 399-3683-1-ND 20 18 16 | 399-3683-2-ND 2,000 68.00/M |T491A106KOO6AT 
10 +20 0.6 6 4.0 A_ | 399-3685-1-ND .20 18 -16 | 399-3685-2-ND 2,000 68.00/M |T491A106MOO6GAT 
10 +10 0.6 6 3.5 B_ | 399-3704-1-ND .28 25 .22 | 399-3704-2-ND 2,000 96.00/M_ |T491B106KOO6AT 
15 +10 0.9 6 5.0 T | 399-5170-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5170-2-ND 2,500 | 493.00/M |T491T156KO06ZT 
22 +10 1.4 6 3.5 B_ | 399-3716-1-ND -30 26 -23 _|399-3716-2-ND 2,000 100.00/M__| T491B226KOO6AT 
22 +10 1.4 6 1.8 C_ | 399-3742-1-ND .39 35 -30 | 399-3742-2-ND 500 71.50 |T491C226KOO6AT 
47 +20 3 12 3.5 A_ | 399-3700-1-ND 48 42 -37 | 399-3700-2-ND 2,000 162.00/M |T491A476MO06AT 
47 +10 2.9 6 1.6 C_ | 399-3756-1-ND 43 .38 -33 | 399-3756-2-ND 500 77.50 |T491C476KOO6AT 
68 +20 41 8 1.0 B_ | 399-3729-1-ND 93 81 -71 |399-3729-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B686MOO6AT 
68 +10 41 6 1.2 C_ | 399-3764-1-ND 52 46 40 |399-3764-2-ND 500 94.50 |T491C686KOO06AT 
6.3 68 +10 41 6 0.8 D_ | 399-3802-1-ND 65 57 -50 | 399-3802-2-ND 500 118.00 |1T491D686KOO6AT 
68 +10 5 30 4.0 A_ | 399-4698-1-ND 48 42 -37 | 399-4698-2-ND 2,000 162.00/M | T491A686KOO6AT 
100 +20 6.3 15 3.0 B_ | 399-3710-1-ND 93 81 -71 |399-3710-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B107MOO6GAT 
100 +10 6.3 20 1.0 M_ | 399-5155-1-ND 1.36 1.18 1.04 | 399-5155-2-ND 2,000 | 461.00/M |T491M107KO06ZT 
100 +20 6.3 20 1.0 M__|399-5156-1-ND 1.36 1.18 1.04 | 399-5156-2-ND 2,000 | 461.00/M_|T491M107MO006ZT 
150 +10 10 8 1.0 U_ | 399-5174-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5174-2-ND 1,250 | 493.00/M_ |1T491U157KO06ZT 
220 +20 13.2 10 1:2 C_ | 399-3748-1-ND 1.95 1.70 1.49 |399-3748-2-ND 500 355.00 | T491C227MO06AT 
470 +10 29.6 10 0.4 E | 399-4626-1-ND 9.00 8.70 7.60 |399-4626-2-ND 500 1820.00 |T491E477KOO6AT 
470 +20 28.2 12 0.5 D_ | 399-3798-1-ND 4.63 4.03 3.52 | 399-3798-2-ND 500 842.00 |T491D477MO06AT 
680 +20 40.8 12 0.5 E | 399-3805-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 399-3805-2-ND 500 1729.00 |T491E687MOO6AT 
1000 | +10 63 20 0.6 X__| 399-5123-1-ND 6.65 5.79 5.06 | 399-5123-2-ND 400 968.40 | T491X108KO06ZT 
2.2 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-3690-1-ND 19 7 15 | 399-3690-2-ND 2,000 65.00/M |T491A225K010AT 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-3694-1-ND Ag 7 -15 | 399-3694-2-ND 2,000 65.00/M |T491A335K010AT 
3.3 +10 0.3 8 15.0 R_ | 399-3807-1-ND 1.16 1.01 -89 | 399-3807-2-ND 2,500 | 394.00/M |T491R335K010AT 
47 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-3696-1-ND 19 7 15 | 399-3696-2-ND 2,000 65.00/M |T491A475K010AT 
4.7 +20 0.5 6 6.0 A_| 399-3698-1-ND 19 7 -15 | 399-3698-2-ND 2,000 65.00/M_|T491A475M010AT 
47 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-3721-1-ND 28 25 .22 | 399-3721-2-ND 2,000 96.00/M_ |1T491B475KO10AT 
10 47 +20 0.5 6 3.5 B_ | 399-3724-1-ND 28 25 .22 | 399-3724-2-ND 2,000 96.00/M_ |1T491B475M010AT 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B_ | 399-3727-1-ND 28 25 .22 | 399-3727-2-ND 2,000 96.00/M_ |T491B685K010AT 
10 +10 1 6 4.0 A_ | 399-3684-1-ND 22 19 17 | 399-3684-2-ND 2,000 74.00/M |T491A106KO10AT 
10 +20 1 6 4.0 A_| 399-3686-1-ND 22 19 -17__|399-3686-2-ND 2,000 74.00/M__|T491A106M0O10AT 
io | +10 1 6 3.5 B | 399-3705-1-ND 28 25 22 |399-3705-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B106KO10AT 
10 | +20 1 6 3.5 B | 399-3707-1-ND 28 25 .22 |399-3707-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B106MO10AT 
10 | +10 1 6 18 C | 399-3731-1-ND 39 35 .30 | 399-3731-2-ND 500 71.50 |T491C106KO10AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C} ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel | Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)} pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 +10 1.0 24 30 R_ | 399-5399-1-ND NEW! 1.25 1.09 -95 | 399-5399-2-ND NEW! | 2,500 | 425.00/M | 1T491R106KO10AT 
15 +10 1.5 8 5.0 T |399-5171-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 399-5171-2-ND 2,500 | 510.00/M | T491T156K010ZT 
15 +10 1,5 6 3.5 B | 399-3712-1-ND 30 26 23 | 399-3712-2-ND 2,000 | 100.00/M | T491B156K010AT 
15 +10 1.5 6 1.8 C | 399-3737-1-ND 39 35 30 | 399-3737-2-ND 500 71.50 | T491C156KO10AT 
22 +20 2.2 10 6.0 A_|399-3692-1-ND 48 42 37 | 399-3692-2-ND 2,000 | 162.00/M_ | T491A226M010AT 
22 +10 2.2 6 1.8 C | 399-3743-1-ND 39 35 30 | 399-3743-2-ND 500 71.50 | T491C226K010AT 
33 +10 3.3 15 6.0 A |399-5279-1-ND NEW! 50 44 38 | 399-5279-2-ND NEW! | 2,000 | 170.00/M_ | T491A336K010AT 
33 +10 3.3 6 0.8 D_ | 399-3786-1-ND 65 57 -50 | 399-3786-2-ND 500 118.00 | T491D336K010AT 
33 +10 3.3 24 5.0 T |399-5281-1-ND NEW! 1.62 1.41 1.24 | 399-5281-2-ND NEW! | 2,500 | 551.00/M_ | T491T336KO10AT 
47 +20 47 8 1.0 B__ | 399-3726-1-ND 93 81 71 | 399-3726-2-ND 2,000 | 315.00/M_| T491B476M010AT 
47 +10 47 6 1.2 C | 399-3757-1-ND 52 46 40 | 399-3757-2-ND 500 94.50 |T491C476KO10AT 
10 47 +20 4.7 6 1.2 C | 399-3758-1-ND 52 AB 40 | 399-3758-2-ND 500 94.50 |T491C476M010AT 
47 +10 4.7 6 0.8 D_ | 399-3793-1-ND 65 57 50 | 399-3793-2-ND 500 118.00 |1T491D476K010AT 
47 +20 4.7 6 0.8 D_ | 399-3796-1-ND 65 57 50 | 399-3796-2-ND 500 118.00 | 1T491D476M010AT 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-3769-1-ND 78 68 60 | 399-3769-2-ND 500 142.00 | 1T491D107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D_ |399-3772-1-ND 78 68 -60 | 399-3772-2-ND 500 142.00 | T491D107M010AT 
150 +10 15: 10 1.2 C | 399-3738-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-3738-2-ND 500 364.00 | T491C157KO10AT 
150 +20 15 8 0.7 D_ |399-3778-1-ND 1.00 88 -77 | 399-3778-2-ND 500 182.00 |T491D157M0O10AT 
220 +10 22 8 0.5 X |399-3818-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3818-2-ND 500 403.50 | T491X227KO10AT 
220 +20 22 10 0.9 C_ |399-5168-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-5168-2-ND 750 354.75 | T491C227M010ZT 
330 +10 33 10 0.5 E  |399-4627-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4627-2-ND 500 1820.00 | T491E337KO10AT 
330 +20 33 10 0.5 D_ |399-3790-1-ND 4.63 4.03 3.52 | 399-3790-2-ND 500 842.00 | T491D337M010AT 
470 +20 47 12 0.5 E  |399-3804-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 399-3804-2-ND 500 1729.00 | 1T491E477M010AT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-3678-1-ND 19 7 15 | 399-3678-2-ND 2,000 65.00/M | T491A105KO16AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A |399-3681-1-ND 19 AT 15 | 399-3681-2-ND 2,000 65.00/M_ | 7T491A105M016AT 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A |399-3689-1-ND 19 17 15 | 399-3689-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A155KO16AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A |399-3691-1-ND 19 nd 15 | 399-3691-2-ND 2,000 65.00/M | T491A225K016AT 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-3719-1-ND 28 25 22 | 399-3719-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B335K016AT 
4.7 +10 0.8 6 6.0 A |399-3697-1-ND 20 .18 16 | 399-3697-2-ND 2,000 68.00/M_ | 1T491A475KO16AT 
4.7 +20 0.8 6 6.0 A_ |399-3699-1-ND 20 .18 16 | 399-3699-2-ND 2,000 68.00/M_ | 1T491A475M016AT 
4.7 +10 0.8 6 3.5 B | 399-3722-1-ND 28 25 22 | 399-3722-2-ND 2,000 96.00/M_ | 1T491B475KO16AT 
4.7 +20 0.8 6 3.5 B | 399-3725-1-ND 28 25 22 | 399-3725-2-ND 2,000 96.00/M_ | 1T491B475M016AT 
6.8 +20 1 6 1.9 C_|399-3761-1-ND 39 35 30 | 399-3761-2-ND 500 71.50 | T491C685M016AT 
10 +20 1.6 10 7.0 A |399-3687-1-ND 24 21 18 | 399-3687-2-ND 2,000 80.00/M | T491A106MO16AT 
10 +10 1.6 6 3.5 B | 399-3706-1-ND 30 26 23 | 399-3706-2-ND 2,000 | 100.00/M | T491B106KO16AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B_ | 399-3708-1-ND 30 26 23 | 399-3708-2-ND 2,000 | 100.00/M | T491B106M016AT 
10 +10 1.6 6 1.8 C | 399-3732-1-ND 39 35 30 | 399-3732-2-ND 500 71.50 | T491C106KO16AT 
10 +20 1.6 6 1.8 C__|399-3735-1-ND 39 35 30 | 399-3735-2-ND 500 71.50 | T491C106M016AT 
22 +20 3.5 6 2.2 B= |399-3717-1-ND 53 AT 41 | 399-3717-2-ND 2,000 | 182.00/M | T491B226M016AT 
16 22 +10 3.6 6 1.6 C  |399-3744-1-ND 43 .38 33 | 399-3744-2-ND 500 77.50 | T491C226K016AT 
22 +20 3.6 6 1.6 C  |399-3747-1-ND 43 .38 33 | 399-3747-2-ND 500 77.50 | T491C226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.8 D_ | 399-3780-1-ND 65 57 50 | 399-3780-2-ND 500 118.00 | T491D226K016AT 
33 +10 5.3 6 1.2 C_ |399-3750-1-ND 52 46 40 | 399-3750-2-ND 500 94.50 | T491C336K016AT 
33 | +10 5.3 6 0.8 D |399-3787-1-ND 65 57 50 | 399-3787-2-ND 500 118.00 | T491D336K016AT 
33 +20 5.3 6 0.8 D_ | 399-3789-1-ND 65 57 50 | 399-3789-2-ND 500 118.00 | T491D336M016AT 
47 +10 75 6 0.8 D | 399-3794-1-ND 65 57 -50 | 399-3794-2-ND 500 118.00 |1T491D476K016AT 
68 +10 10.9 12 1.2 C |399-5283-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 | 399-5283-2-ND NEW! 500 364.00 | T491C686K016AT 
100 +10 16 10 1.0 C_ |399-5214-1-ND 80 70 61 | 399-5214-2-ND 750 218.25 | T491C107KO16ZT 
100 +10 16 8 0.7 D | 399-3770-1-ND 1.00 88 77 | 399-3770-2-ND 500 182.00 |T491D107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 D_ |399-3773-1-ND 1.00 88 .77 | 399-3773-2-ND 500 182.00 |T491D107MO16AT 
100 +10 16 12 0.7 V_ |399-3809-1-ND 3.40 2.96 2.59 | 399-3809-2-ND 1,000 1156.00 | T491V107KO16AT 
100 +10 16 8 0.7 X |399-3811-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3811-2-ND 500 330.50 | T491X107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 X__|399-3812-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3812-2-ND 500 330.50 | T491X107M016AT 
150 +10 24 12 0.7 D_ |399-3777-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3777-2-ND 500 252.50 |T491D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.5 X  |399-3815-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3815-2-ND 500 403.50 | T491X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.9 E | 399-4962-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4962-2-ND 500 1820.00 | T491E227K016AT 
220 +10 35.2 15 0.9 D_ |399-5124-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-5124-2-ND 750 573.00 | T491D227K016ZT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-3679-1-ND 19 17 15 | 399-3679-2-ND 2,000 65.00/M | T491A105KO20AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A |399-3682-1-ND 19 17 15 | 399-3682-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M020AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B | 399-3714-1-ND 28 25 22 | 399-3714-2-ND 2,000 96.00/M | T491B225K020AT 
47 +10 1 6 3.5 B_ | 399-3723-1-ND 28 25 22 | 399-3723-2-ND 2,000 96.00/M_ | 1T491B475KO20AT 
6.8 +10 1.4 6 1.9 C_ |399-3759-1-ND 39 35 30 | 399-3759-2-ND 500 71.50 | T491C685KO20AT 
6.8 +20 1.4 8 6.0 A |399-4628-1-ND 24 .21 18 | 399-4628-2-ND 2,000 80.00/M | T491A685MO020AT 
10 +20 2 10 5.0 A |399-5152-1-ND 48 42 37 | 399-5152-2-ND 2,000 | 162.00/M | T491A106MO20AT 
10 +10 2 6 1.8 C | 399-3733-1-ND 39 35 30 | 399-3733-2-ND 500 71.50 | T491C106KO20AT 
15 +10 3 6 2.5 B_ | 399-5213-1-ND 45 40 35 | 399-5213-2-ND 2,000 153.00/M | T491B156K020ZT 
22 +10 4.4 8 4.0 B_ | 399-5296-1-ND NEW! 98 85 75 | 399-5296-2-ND NEW! | 2,000 | 332.00/M_ | T491B226KO20AT 
20 22 +10 4.4 6 1.2 C  |399-3745-1-ND 52 AB 40 | 399-3745-2-ND 500 94.50 | T491C226K020AT 
22 +10 4.4 6 0.8 D_ |399-3781-1-ND 65 57 50 | 399-3781-2-ND 500 118.00 | T491D226KO020AT 
22 +20 4.4 6 0.8 D | 399-3783-1-ND 65 57 50 | 399-3783-2-ND 500 118.00 | T491D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.8 D_ |399-3788-1-ND 65 57 -50 | 399-3788-2-ND 500 118.00 | T491D336KO020AT 
47 +10 9.4 6 0.9 C_ | 399-5215-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-5215-2-ND 750 546.00 | T491C476K020ZT 
47 +10 9.4 6 0.7 D_ | 399-3795-1-ND 78 68 -60 | 399-3795-2-ND 500 142.00 |T491D476K020AT 
68 +10 13.6 8 0.7 D | 399-3803-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3803-2-ND 500 252.50 | T491D686K020AT 
68 +10 13.6 6 0.7 X  |399-3822-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3822-2-ND 500 330.50 | T491X686KO20AT 
100 +10 20 8 0.5 E | 399-4629-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4629-2-ND 500 1820.00 | T491E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.5 X |399-3813-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3813-2-ND 500 403.50 | T491X107M020AT 
150 +10 30 10 0.5 X__|399-4794-1-ND 2.62 2.29 2.00 | 399-4794-2-ND 500 477.50 | T491X157KO20AT 
0.47 | +10 0.5 4 14.0 A |399-3695-1-ND 19 Ay 15 | 399-3695-2-ND 2,000 65.00/M_ | 1T491A474K025AT 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A |399-3680-1-ND 20 18 16 | 399-3680-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A105KO025AT 
1.5 +10 0.5 6 5.0 B | 399-3711-1-ND 28 25 22 | 399-3711-2-ND 2,000 96.00/M | 7491B155KO25AT 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B_ | 399-3715-1-ND 30 26 23 | 399-3715-2-ND 2,000 | 100.00/M | T491B225K025AT 
2.2 +10 0.6 6 3.5 C_ | 399-3739-1-ND 39 35 30 | 399-3739-2-ND 500 71.50 | T491C225K025AT 
2.2 +20 0.6 6 3.5 C |399-3741-1-ND 39 35 30 | 399-3741-2-ND 500 71.50 | T491C225M025AT 
4.7 +10 1.2 6 2.4 C | 399-3753-1-ND 39 35 30 | 399-3753-2-ND 500 71.50 | T491C475KO25AT 
4.7 +20 1.2 6 2.4 C | 399-3755-1-ND 39 35 30 | 399-3755-2-ND 500 71.50 | T491C475M025AT 
4.7 +20 1.2 8 6.0 A |399-4630-1-ND 24 21 18 | 399-4630-2-ND 2,000 80.00/M | T491A475M025AT 
6.8 +10 Prd 8 3.0 B__ | 399-3728-1-ND 53 AT 41 | 399-3728-2-ND 2,000 | 182.00/M_| T491B685KO025AT 
25 6.8 +10 aL? 6 1.9 C | 399-3760-1-ND 39 35 30 | 399-3760-2-ND 500 71.50 | T491C685K025AT 
6.8 +20 1.7 6 1.9 C | 399-3762-1-ND 39 35 30 | 399-3762-2-ND 500 71.50 | T491C685M025AT 
10 +10 2.5 6 1.5 C | 399-3734-1-ND 43 38 33 | 399-3734-2-ND 500 77.50 | T491C106KO25AT 
10 +10 2.5 8 3.0 B | 399-5125-1-ND 98 85 75 | 399-5125-2-ND 2,000 | 332.00/M | T491B106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.5 C__|399-3736-1-ND 43 38 33 | 399-3736-2-ND 500 77.50 | T491C106M025AT 
10 | +10 25 6 1.0 D |399-3765-1-ND 65 ‘57 50 | 399-3765-2-ND 500 118.00 |T491D106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.0 D_ |399-3767-1-ND 65 57 50 | 399-3767-2-ND 500 118.00 | T491D106MO025AT 
15 +10 3.8 8 4.0 B_ | 399-5298-1-ND NEW! 98 85 75 | 399-5298-2-ND NEW! | 2,000 | 332.00/M | T491B156KO25AT 
15 +10 3.8 6 1.0 D_ |399-3774-1-ND 65 57 50 | 399-3774-2-ND 500 118.00 | T491D156KO025AT 
15 +20 3.8 6 1.0 D_ | 399-3776-1-ND 65 57 50 | 399-3776-2-ND 500 118.00 | T491D156M025AT 
22 +10 5.5 6 1.4 C  |399-5153-1-ND 68 60 -53 | 399-5153-2-ND 750 186.75 | T491C226K025ZTZ154 
22 +20 5.5 6 1.4 C_ |399-5154-1-ND 1.68 1.47 1.29 | 399-5154-2-ND 750 459.75 | T491C226M025ZTZ154 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1684 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


ePReel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C| ESR 9 @ 25°C | Size |Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 

(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 +10 5.5 8 1.5 C  |399-3746-1-ND 68 60 53 |399-3746-2-ND 500 124.50 |T491C226KO25AT 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ |399-3782-1-ND 65 .57 50 | 399-3782-2-ND 500 118.00 |1491D226KO025AT 
22 +20 5.5 6 0.8 D_ |399-3784-1-ND 65 .57 50 | 399-3784-2-ND 500 118.00 |1T491D226M025AT 
25 33 +10 8.3 6 0.7 X  |399-3819-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3819-2-ND 500 330.50 /T491X336KO025AT 
33 +20 8.3 6 0.7 X__|399-3820-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3820-2-ND 500 330.50 | T491X336M025AT 
47 +20 11.8 10 0.7 D_ |399-3797-1-ND 1.39 1.21 1.06 |399-3797-2-ND 500 252.50 |1T491D476M025AT 
68 +20 17 8 0.7 X  |399-3823-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3823-2-ND 500 403.50 |T491X686M025AT 
100 +10 25 8 0.3 X__|399-5175-1-ND 2.62 2.29 2.00 _|399-5175-2-ND 400 382.00 | T491X107K025ZT 
0.10 | +10 0.5 4 10.0 A |399-3676-1-ND 19 7 -15  |399-3676-2-ND 2,000 65.00/M |T491A104KO35AT 
0.10 | +20 0.5 4 10.0 A |399-3677-1-ND 19 7 -15  |399-3677-2-ND 2,000 65.00/M |T491A104MO035AT 
0.33 | +10 0.5 4 15.0 A |399-3693-1-ND 19 7 -15 | 399-3693-2-ND 2,000 65.00/M |T491A334K035AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ |399-3702-1-ND 28 25 .22 | 399-3702-2-ND 2,000 96.00/M_ |T491B105KO35AT 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B__|399-3703-1-ND 28 25 .22 _|399-3703-2-ND 2,000 96.00/M__|T491B105MO35AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 C  |399-3740-1-ND .39 35 -30 | 399-3740-2-ND 500 71.50 |T491C225KO35AT 
3.3 +20 1.2 6 3.5 B_ |399-3720-1-ND 53 AT 41 |399-3720-2-ND 2,000 182.00/M |T491B335M035AT 
3.3 +20 1.2 6 2.5 C  |399-3749-1-ND 39 35 -30 | 399-3749-2-ND 500 71.50 |T491C335M035AT 
3.3 +10 1.2 6 3.5 D_ |399-5401-1-ND NEW! 65 57 50 | 399-5401-2-ND NEW! 500 118.00 |T491D335KO35AT 
4.7 +10 Bera 6 2.5 C__[399-3754-1-ND 43 38 -33 | 399-3754-2-ND 500 77.50 _|T491C475KO35AT 
35 4.7 +10 AL? 6 1.5 D_ |399-3791-1-ND 65 57 50 | 399-3791-2-ND 500 118.00 |1T491D475KO35AT 
6.8 +20 24 6 2.0 C  |399-3763-1-ND 52 AB 40 | 399-3763-2-ND 500 94.50 |T491C685M035AT 
6.8 +10 24 6 1.3 D_ |399-3799-1-ND 65 .57 50 | 399-3799-2-ND 500 118.00 |T491D685KO35AT 
10 +10 3.5 6 1.0 D_ |399-3766-1-ND 65 .57 .50 | 399-3766-2-ND 500 118.00 |1T491D106KO35AT 
10 +20 3.5 6 1.0 D__|399-3768-1-ND 65 57 -50 _|399-3768-2-ND 500 118.00 | T491D106MO35AT 
15 +10 5.3 6 0.8 D_ |399-3775-1-ND .78 68 .60 | 399-3775-2-ND 500 142.00 |T491D156KO35AT 
15 +10 5.3 6 0.9 X  |399-3814-1-ND 1.82 1.58 1.38 |399-3814-2-ND 500 330.50 /T491X156KO35AT 
22 +10 77 6 0.7 X  |399-3816-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3816-2-ND 500 330.50 /T491X226KO35AT 
22 +20 77 6 0.7 X  |399-3817-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3817-2-ND 500 330.50 |T491X226MO35AT 
33 +10 11.6 6 0.9 D_ |399-5169-1-ND 4.83 4.20 3.67 | 399-5169-2-ND 500 878.00 |T491D336K035AT 
47 +10 16.5 8 0.6 X__|399-3821-1-ND 2.62 2.29 2.00 | 399-3821-2-ND 500 477.50 | T491X476KO35AT 
0.33 | +20 0.5 4 10.0 B_ |399-3718-1-ND 34 30 .26 | 399-3718-2-ND 2,000 116.00/M |T491B334MO50AT 
0.47 | +10 0.5 4 8.0 C  |399-3752-1-ND 49 43 37 | 399-3752-2-ND 500 88.50 |T491C474KO50AT 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C  |399-3730-1-ND 49 43 37 | 399-3730-2-ND 500 88.50 |T491C105KO50AT 
50 2.2 +10 V1 6 2.5 D_ |399-3779-1-ND 80 70 .61 | 399-3779-2-ND 500 145.00 |1T491D225KO50AT 
3.3 +20 1.7 6 2.0 D__|399-3785-1-ND -80 -70 -61 _|399-3785-2-ND 500 145.00 | T491D335MO50AT 
4.7 +10 24 6 1.5 D_ |399-3792-1-ND -80 70 .61 | 399-3792-2-ND 500 145.00 |1T491D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 1.0 D__|399-3800-1-ND 96 84 -74 _|399-3800-2-ND 500 175.00 | T491D685MO50AT 

T494 Series, Low ESR, Industrial Grade 
68 +10 2.8 30 3.0 A |399-3343-1-ND 85 74 65 |= = — |T494A686K004AS 
4 150 +20 6 12 1.0 B_ |399-3345-1-ND 1.39 1.21 1.06 |— = — |T494B157M004AS 
330 +10 13.2 10 0.9 C__|399-3310-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-3310-2-ND 500 473.20 _|T494C337KO004AS 
6.3 6.8 +10 0.5 8 10.0 R__|399-3233-1-ND 1.45 1.27 ae |= = —__|T494R685KO06AS 
T494 Series, Low ESR, Industrial Grade — RoHS Compliant 

2.5 | 220 +10 5.5 8 0.2 D__|399-4772-1-ND 7.82 7.56 6.61 | 399-4772-2-ND 500 1580.50 | T494D227K2R5AT 
68 +10 2.8 30 3.0 A |399-3829-1-ND 85 74 .65 | 399-3829-2-ND 2,000 | 289.00/M |T494A686KO04AT 
100 +20 4 30 3.0 A |399-3825-1-ND 83 72 .63 | 399-3825-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A107MO04AT 
100 +20 4 8 1.0 B_ |399-3832-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3832-2-ND 2,000 | 473.00/M |T494B107MO04AT 
4 100 +20 4 30 4.5 T  |399-3342-1-ND 1.99 1.73 1.52 |399-3342-2-ND 2,500 | 676.00/M |T494T107MO04AT 
150 +20 6 12 1.0 B_ |399-3834-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3834-2-ND 2,000 | 473.00/M_|T494B157MO04AT 
220 +20 8.8 8 0.4 B_ |399-4631-1-ND 1.25 1.21 1.06 |399-4631-2-ND 2,000 | 473.00/M |T494B227M004AT 
330 +10 13.2 10 0.9 C__|399-3849-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-3849-2-ND 500 473.00 | T494C337KO04AT 
47 +20 3 12 2.5 A |399-3828-1-ND 83 72 .63 | 399-3828-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A476MOO6AT 
68 +20 41 8 1.0 B_ |399-3841-1-ND 1.39 1.21 1.06 |399-3841-2-ND 2,000 | 473.00/M_ |T494B686MOO6AT 
68 +10 5 30 3.0 A |399-4699-1-ND 83 72 .63 | 399-4699-2-ND 2,000 | 281.00/M | T494A686KO06AT 
6.3 | 100 +20 6.3 15 1.5 B_ |399-3833-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3833-2-ND 2,000 | 473.00/M_ |T494B107MOO6AT 
220 +20 13.2 10 0.3 C_|399-3848-1-ND 2.54 2.21 1.93 | 399-3848-2-ND 500 461.50 |T494C227MO06AT 
470 +10 29.6 10 0.2 E  |399-4632-1-ND 12.83 12.40 10.83 | 399-4632-2-ND 500 2593.50 |T494E477KOO6AT 
470 +20 28.2 12 0.5 D__|399-3861-1-ND 8.20 7.14 6.24 | 399-3861-2-ND 500 1492.50 | T494D477MO06AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A |399-3826-1-ND 60 53 46 | 399-3826-2-ND 2,000 | 204.00/M |T494A225K010AT 
3.3 +10 0.3 8 10.0 R_ |399-3864-1-ND 1.45 1.27 1.41 [eS — — |T494R335K010AT 
47 +10 0.5 6 1.5 B_ |399-3838-1-ND 83 2 .63 | 399-3838-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494B475KO010AT 
10 +20 1 6 0.8 B_ |399-3831-1-ND -80 70 .61 | 399-3831-2-ND 2,000 | 272.00/M |T494B106M010AT 
10 +10 1 24 25 R__|399-5400-1-ND NEW! 1.55 1.35 1.18 |399-5400-2-ND NEW! | 2,500 | 527.00/M_|T494R106KO10AT 
22 +20 2.2 10 4.5 A |399-3827-1-ND 83 W2 .63 | 399-3827-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A226M010AT 
33 +10 3.3 15 4.0 A_ |399-5280-1-ND NEW! 85 74 .65 | 399-5280-2-ND NEW! | 2,000 | 289.00/M |T494A336K010AT 
10 33 +10 3.3 6 2.0 B_ |399-3837-1-ND 1.35 1.18 1.03 |399-3837-2-ND 2,000 | 459.00/M |T494B336K010AT 
33 +10 3.3 24 3.75 T  |399-5282-1-ND NEW! 2.10 1.83 1.60 |399-5282-2-ND NEW! | 2,500 | 714.00/M_ |T494T336K010AT 
47 +20 47 8 1.0 B__|399-3839-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3839-2-ND 2,000 | 473.00/M_|T494B476M010AT 
47 +10 47 6 0.3 C  |399-3850-1-ND 1.63 1.42 1.24 | 399-3850-2-ND 500 296.00 |T494C476KO10AT 
100 +10 10 8 0.15 D_ |399-3853-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-3853-2-ND 500 473.00 |T494D107KO10AT 
150 +10 15 10 0.9 C  |399-3844-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-3844-2-ND 500 473.00 |T494C157KO10AT 
330 +20 33 10 0.15 D_ |399-3857-1-ND 8.20 7.14 6.24 | 399-3857-2-ND 500 1492.50 |T494D337M010AT 
330 +10 33 10 0.1 X  |399-3872-1-ND 10.08 8.77 7.66 | 399-3872-2-ND 500 1833.50 |T494X337K010AT 
330 +10 33 10 0.25 E__[399-4633-1-ND 12.83 12.40 10.83 | 399-4633-2-ND 500 2593.50 | T494E337K010AT 
10 +20 1.6 10 3.0 A |399-3824-1-ND 78 68 59 | 399-3824-2-ND 2,000 | 264.00/M | T494A106MO016AT 
10 +10 1.6 6 0.8 B_ |399-3830-1-ND 90 79 .69 | 399-3830-2-ND 2,000 | 306.00/M |T494B106KO016AT 
22 +20 3.5 6 0.8 B_ |399-3835-1-ND 1.30 1.14 .99 | 399-3835-2-ND 2,000 | 442.00/M |T494B226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.35 C  |399-3845-1-ND 1.43 1.25 1.09 |399-3845-2-ND 500 260.50 |T494C226K016AT 
22 +20 3.6 6 0.35 C__|399-3847-1-ND 1.28 1.12 -98 _|399-3847-2-ND 500 233.00 | T494C226M016AT 
16 22 +10 3.6 6 0.25 D_ |399-3856-1-ND 2.18 1.90 1.66 |399-3856-2-ND 500 396.50 |T494D226K016AT 
68 +10 10.9 12 1.0 C  |399-5284-1-ND NEW! 2.60 2.27 1.98 |399-5284-2-ND NEW! 500 473.00 |T494C686K016AT 
100 +10 16 12 0.5 V_ |399-3866-1-ND 4.42 3.85 3.36 | 399-3866-2-ND 1,000 1503.00 |T494V107KO16AT 
150 +10 24 12 0.4 D_ |399-3854-1-ND 7.15 6.23 5.44 | 399-3854-2-ND 500 1301.50 |T494D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.15 X  |399-3870-1-ND 8.78 7.64 6.67 | 399-3870-2-ND 500 1597.00 |T494X157KO16AT 
220 +10 35.2 ne 0.5 E__|399-4963-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 399-4963-2-ND 500 2593.50 | T494E227K016AT 
6.8 +20 1.4 8 3.0 A |399-4634-1-ND 70 68 59 | 399-4634-2-ND 2,000 | 264.00/M |T494A685M020AT 
10 +20 2 10 3.0 A |399-5157-1-ND 83 72 .63 | 399-5157-2-ND 2,000 | 281.00/M_ |T494A106MO20AT 
20 22 +10 44 8 3.0 B_ |399-5297-1-ND NEW! 1.46 1.28 1.12 |399-5297-2-ND NEW! | 2,000 | 497.00/M_ |T494B226K020AT 
100 +10 20 8 0.3 E  |399-4635-1-ND 12.83 12.40 10.83 | 399-4635-2-ND 500 2593.50 | T494E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.15 X  |399-3868-1-ND 8.32 7.24 6.33 | 399-3868-2-ND 500 1514.00 |T494X107M020AT 
150 +10 30 10 0.3 X__|399-4795-1-ND 10.08 8.77 7.66 | 399-4795-2-ND 500 1833.50 _|T494X157KO20AT 
47 +20 1:2 8 3.0 A |399-4636-1-ND 70 68 59 | 399-4636-2-ND 2,000 | 264.00/M |T494A475M025AT 
6.8 +10 phe 8 2.0 B_ |399-3840-1-ND 1.35 1.18 1.03 |399-3840-2-ND 2,000 | 459.00/M_ |T494B685KO25AT 
10 +10 2.5 8 3.0 B_ |399-5126-1-ND 1.46 1.28 1.12 |399-5126-2-ND 2,000 | 497.00/M |T494B106KO25AT 
10 +10 2.5 6 0.6 C  |399-3842-1-ND 1.43 1.25 1.09 | 399-3842-2-ND 500 260.50 |T494C106KO025AT 
25 10 +20 2.5 6 0.6 C__|399-3843-1-ND 1.28 1.12 -98 _|399-3843-2-ND 500 233.00 | T494C106M025AT 
10 +10 2.5 6 0.4 D_ |399-3851-1-ND 2.18 1.90 1.66 |399-3851-2-ND 500 396.50 /T494D106KO025AT 
15 +10 3.8 8 3.0 B_ |399-5299-1-ND NEW! 1.46 1.28 1.12 |399-5299-2-ND NEW! | 2,000 | 497.00/M |T494B156KO25AT 
22 +10 5.5 8 1.0 C  |399-3846-1-ND 1.69 1.47 1.29 |399-3846-2-ND 500 307.50 |T494C226K025AT 
47 +20 11.8 10 0.2 D_ |399-3860-1-ND 6.83 5.94 5.19 | 399-3860-2-ND 500 1242.00 |T494D476M025AT 
68 +20 17 8 0.3 X__|399-3874-1-ND 8.32 7.24 6.33 _|399-3874-2-ND 500 1514.00 | T494X686M025AT 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.3 +20 1.2 6 1.3 B_ | 399-3836-1-ND 1.30 1.14 .99 | 399-3836-2-ND 2,000 | 442.00/M | T494B335M035AT 
47 +10 bing 6 0.7 D_ | 399-3858-1-ND 2.18 1.90 1.66 | 399-3858-2-ND 500 396.50 | T494D475KO35AT 
35 10 +20 3.5 6 0.4 D_ | 399-3852-1-ND 2.11 1.84 1.61 | 399-3852-2-ND 500 384.50 | T494D106MO35AT 
22 +10 hel 6 0.3 X | 399-3871-1-ND 7.15 6.23 5.44 | 399-3871-2-ND 500 1301.50 | T494X226KO35AT 
33 +10 11.6 6 0.6 D_ | 399-5176-1-ND 8.69 7.56 6.61 | 399-5176-2-ND 500 1580.50 | T494D336K035AT 
47 +10 16.5 8 0.5 X__| 399-3873-1-ND 10.08 8.77 7.66 _|399-3873-2-ND 500 1833.50 | T494X476KO35AT 
2.2 +10 at 6 0.8 D_ | 399-3855-1-ND 2.86 2.49 2.18 |399-3855-2-ND 500 520.50 | T494D225KO50AT 
50 47 +10 24 6 0.6 D_ | 399-3859-1-ND 2.86 2.49 2.18 |399-3859-2-ND 500 520.50 | T494D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 0.7 D_ | 399-3862-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-3862-2-ND 500 591.50 | T494D685MO50AT 
15 +10 75 8 0.4 X__| 399-3869-1-ND 9.75 8.49 7.41 _|399-3869-2-ND 500 1774.50 | T494X156KO50AT 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust 
4 150 +20 6 12 0.9 B_ | 399-3347-1-ND 1.90 1.66 1.45 |399-3347-2-ND 2,000 | 646.00/M_|T495B157MO04ASE900 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust — RoHS Compliant 
220 +10 5.5 8 0.045 D_ | 399-4773-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4773-2-ND 500 728.00 |T495D227K2R5ATE045 
2.5 | 1000; +10 25 15 0.03 X | 399-5227-1-ND 13.25 11.53 10.07 | 399-5227-2-ND 500 2411.50 |T495X108K2R5ATE030 
1000 | +10 25 15 0.04 X__| 399-4796-1-ND 12.75 11.10 9.69 _|399-4796-2-ND 500 2320.50 | T495X108K2R5ATE040 
33 +10 1 8 1.2 T | 399-5196-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 399-5196-2-ND 2,500 | 510.00/M | T495T336K004ZTE1K2 
47 +10 2 10 1.0 T | 399-5197-1-ND 1.50 1.31 1.14  |399-5197-2-ND 2,500 | 510.00/M_ |T495T476K004ZTE1KO 
150 +10 6 8 0.25 C_ | 399-4637-1-ND 2.07 2.01 1.75 |399-4637-2-ND 500 418.50 |T495C157KO04ATE250 
150 +20 6 12 0.9 B_ | 399-3876-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3876-2-ND 2,000 | 646.00/M_ |T495B157MO04ATE900 
150 +10 6 8 0.02 U__| 399-5199-1-ND 1.90 1.66 1.45 |399-5199-2-ND 1,250 | 646.00/M_ | 1T495U157K004ZTE200 
330 +10 13.2 12 0.7 C | 399-3878-1-ND 2.30 2.01 1.75 |399-3878-2-ND 500 418.50 |T495C337KO04ATE700 
330 +10 13.2 8 0.03 D_ | 399-4798-1-ND 4.90 4.27 3.73 | 399-4798-2-ND 500 892.00 | T495D337KO04ATE030 
4 330 +10 13.2 8 0.045 D_ | 399-4797-1-ND 4.55 3.96 3.46 | 399-4797-2-ND 500 828.00 | T495D337KO04ATE045 
470 +10 18.8 8 0.03 X | 399-4776-1-ND 11.93 11.53 10.07 |399-4776-2-ND 500 2411.50 |T495X477KO04ATE030 
470 +10 18.8 8 0.045 X_| 399-4775-1-ND 11.48 11.10 9.69 | 399-4775-2-ND 500 2320.50 | T495X477KO04ATE045 
470 +10 18.8 8 0.1 X | 399-4774-1-ND 11.03 10.66 9.31 |399-4774-2-ND 500 2229.50 |T495X477KO04ATE100 
1000) +10 40 12 0.03 X | 399-5224-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-5224-2-ND 500 1865.50 | T495X108K004ATE030 
1000) +10 40 12 0.04 X | 399-5225-1-ND 9.75 8.49 7.41 |399-5225-2-ND 500 1774.50 |T495X108KO04ATE040 
1000) +10 40 15 0.05 E | 399-4799-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-4799-2-ND 500 2639.00 |T495E108KO04ATE050 
1000 | +10 40 12 0.06 X__| 399-5226-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 399-5226-2-ND 500 1683.50 | T495X108KO04ATEO60 
6.8 +10 0.5 6 1.8 A | 399-5185-1-ND .80 .70 .61  |399-5185-2-ND 2,000 | 272.00/M_ | T495A685KO06ZTE1K8 
15 +10 1 6 1.0 T | 399-5194-1-ND 1.50 1.31 1.14  |399-5194-2-ND 2,500 | 510.00/M | T495T156KOO6ZTE1KO 
47 +10 2.9 6 0.25 C | 399-4638-1-ND 1.82 1.77 1.54 | 399-4638-2-ND 500 368.50 | T495C476KOO6ATE250 
100 +10 6.3 8 0.075 C | 399-5218-1-ND 2.28 1.98 1.73  |399-5218-2-ND 500 414.00 | T495C107KOO6ATEO75 
100 +20 6 8 0.15 C__| 399-5261-1-NDO 2.00 1.74 1.52 | 399-5261-2-ND 500 364.00 | T495C107MOO06ATE150 
100 +10 6.3 20 1.0 M_ | 399-5160-1-ND 1.93 1.69 1.47 |399-5160-2-ND 2,000 | 657.00/M_ |T495M107KO06ZTE1KO 
100 +20 6.3 20 1.0 M_ | 399-5162-1-ND 1.93 1.69 1.47 |399-5162-2-ND 2,000 | 657.00/M_ |T495M107MO06ZTE1KO 
100 +20 6.3 15 0.7 B_ | 399-3875-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3875-2-ND 2,000 | 646.00/M_ |T495B107MOO6ATE700 
100 +10 6.3 20 0.5 M_ | 399-5161-1-ND 1.93 1.69 1.47 |399-5161-2-ND 2,000 | 657.00/M_ |T495M107KO06ZTE500 
100 +20 6.3 20 0.5 M__|399-5163-1-ND 1.93 1.69 1.47 _|399-5163-2-ND 2,000 | 657.00/M | T495M107MO06ZTES00 
100 +10 6 8 0.09 V_ | 399-4700-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 399-4700-2-ND 1,000 1429.00 |T495V107KOO6ATEO90 
150 +10 9 8 0.07 V_ | 399-4964-1-ND 4.10 3.57 3.12 | 399-4964-2-ND 1,000 1394.00 |T495V157KOO6ATE070 
150 +10 10 8 0.2 U_ | 399-5200-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-5200-2-ND 1,250 | 680.00/M_ |T495U157KO06ZTE200 
63 220 +10 13.2 8 0.07 X | 399-4965-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-4965-2-ND 500 528.00 | T495X227KOO6ATE070 
220 +10 13.9 10 0.225 C_ | 399-3877-1-ND 2.30 2.01 1.75 _|399-3877-2-ND 500 418.50 | T495C227KO06ATE225 
220 +10 13.9 10 0.1 C_ | 399-5285-1-ND NEW! 2.60 2.27 1.98 |399-5285-2-ND NEW! 750 709.50 | T495C227KO06ZTE100 
330 +10 20.8 8 0.41 D_ | 399-3883-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3883-2-ND 500 346.00 | T495D337KOO06ATE100 
330 +10 19.8 8 0.41 X | 399-3902-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3902-2-ND 500 455.00 | T495X337KOO6ATE100 
330 +10 19.8 8 0.045 X | 399-4777-1-ND 3.15 3.05 2.66 |399-4777-2-ND 500 637.00 | T495X337KOO6ATE045 
330 +10 20.8 8 0.04 D__| 399-4802-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-4802-2-ND 500 528.00 | T495D337KOO6ATE040 
330 +10 20.8 8 0.05 D_ | 399-4801-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4801-2-ND 500 437.00 |T495D337KOO6ATE0S50 
330 +10 20.8 8 0.07 D_ | 399-4800-1-ND 2.05 1.79 1.56 |399-4800-2-ND 500 373.00 | T495D337KOO06ATE070 
470 +20 29.6 12 0.045 D_ | 399-5220-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-5220-2-ND 500 455.00 | T495D477MOO6ATE045 
470 +10 28.2 10 0.03 X | 399-4779-1-ND 4.05 3.92 3.42 |399-4779-2-ND 500 819.00 | T495X477KOO6ATE030 
470 +10 28.2 10 0.045 X__| 399-4778-1-ND 3.60 3.48 3.04 | 399-4778-2-ND 500 728.00 | T495X477KOO6ATE045 
470 +10 29.6 12 0.125 D_ | 399-3886-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-3886-2-ND 500 382.00 /T495D477KOO6ATE125 
470 +10 29.6 12 0.1 D_ | 399-4701-1-ND 2.25 1.96 1.71 |399-4701-2-ND 500 409.50 |T495D477KOO6ATE100 
1000 | +10 63 20 0.1 X__| 399-5402-1-ND NEW! 6.88 5.99 5.23 | 399-5402-2-ND NEW! 400 1001.20 | T495X108KO06ZTE100 
4.7 +10 0.5 6 1.4 A | 399-5184-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5184-2-ND 2,000 | 493.00/M |T495A475K010ZTE1K4 
6.8 +10 0.7 6 1.8 A | 399-5186-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5186-2-ND 2,000 | 493.00/M | T495A685K010ZTE1K8 
10 +10 1 6 1.8 A | 399-5179-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5179-2-ND 2,000 | 493.00/M | T495A106KO10ATE1K8 
10 +10 1 6 0.6 B_ | 399-5187-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-5187-2-ND 2,000 | 476.00/M |T495B106K010ZTE600 
15 +10 2 6 1.0 A_| 399-5181-1-ND 85 74 -65 _|399-5181-2-ND 2,000 | 289.00/M_|T495A156K010ZTE1KO 
15 +10 1.5 6 0.475 C_ | 399-4639-1-ND 1:91: 1.85 1.62 | 399-4639-2-ND 500 387.00 | T495C156K010ATE475 
15 +10 2 6 1.2 T | 399-5195-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-5195-2-ND 2,500 | 510.00/M | T495T156K010ZTE1K2 
22 +20 2.2 8 1.2 A | 399-5301-1-ND NEW! 1.14 99 .87  |399-5301-2-ND NEW! | 2,000 | 387.00/M | T495A226M010ZTE1K2ZV17 
22 +20 11 6 1.5 B_ | 399-5404-1-ND NEW! 1.38 1.20 1.05 |399-5404-2-ND NEW! | 2,000 | 468.00/M | T495B226M010ZTA1K5 
22 +10 2 6 0.4 B_ | 399-5189-1-ND 1.18 1.03 -90 _|399-5189-2-ND 2,000 | 400.00/M_|T495B226K010ZTE400 
22 +10 2.2 6 0.3 C_ | 399-5192-1-ND 2.28 1.98 1.73 | 399-5192-2-ND 750 621.00 |T495C226K010ZTE300 
22 +10 2.2 6 0.245 C | 399-5403-1-ND NEW! 2.58 2.24 1.96 |399-5403-2-ND NEW! 750 702.75 | T495C226K010ZTE245 
68 +10 6.8 6 0.07 V_ | 399-4966-1-ND 4.33 3.77 3.29 |399-4966-2-ND 1,000 1471.00 | T495V686K010ATE070 
68 +10 6.8 6 0.1 V__ | 399-4780-1-ND 3.78 3.66 3.20 |399-4780-2-ND 1,000 1429.00 | T495V686K010ATE100 
100 +10 10 8 0.18 L__| 399-5193-1-ND 85 74 -65 _|399-5193-2-ND 1,000 289.00 | T495L107K010ZTE180 
100 +10 10 8 0.15 U_ | 399-5198-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-5198-2-ND 1,250 | 680.00/M_ |T495U107K010ZTE150 
10 100 +10 10 8 0.41 D_ | 399-3879-1-ND 1.20 1.05 .92 | 399-3879-2-ND 500 218.50 |T495D107KO10ATE100 
150 +20 15 8 0.15 V__ | 399-3891-1-ND 3.85 3.35 2.93 | 399-3891-2-ND 1,000 1309.00 |T495V157M010ATE150 
220 +10 22 8 0.045 D_ | 399-4803-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-4803-2-ND 500 528.00 | T495D227KO10ATE045 
220 +20 22 8 0.1 D__| 399-5264-1-NDO 2.15 1.88 1.64 | 399-5264-2-ND 500 391.50 | T495D227M010ATE100 
220 +10 22 12 0.15 V_ | 399-5201-1-ND 4.67 4.07 3.55 |399-5201-2-ND 1,000 1588.00 |T495V227K010ZTE150 
220 +10 22 8 0.045 X | 399-4967-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4967-2-ND 500 728.00 |T495X227K010ATE045 
220 +10 22 8 0.05 X | 399-4782-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4782-2-ND 500 728.00 |T495X227K010ATEO50 
220 +10 22 8 0.06 X | 399-4781-1-ND 3.15 3.05 2.66 |399-4781-2-ND 500 637.00 | T495X227K010ATEO60 
220 +10 22 8 0.125 D__| 399-3881-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3881-2-ND 500 346.00 | T495D227KO10ATE125 
220 +10 22 8 0.1 X | 399-3900-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3900-2-ND 500 455.00 | T495X227K010ATE100 
330 +10 33 10 0.035 X | 399-4783-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4783-2-ND 500 728.00 |T495X337K010ATE035 
330 +10 33 8 0.04 E | 399-4968-1-ND 14.00 12.18 10.64 | 399-4968-2-ND 500 2548.00 |T495E337K010ATE040 
330 +10 33 10 0.06 E | 399-4641-1-ND 12.15 11.75 10.26 |399-4641-2-ND 500 2457.00 | T495E337K010ATEO60 
330 +10 33 10 0.1 E__|399-4640-1-ND 11.93 11.53 10.07 _|399-4640-2-ND 500 2411.50 | T495E337K010ATE100 
330 +10 33 10 0.125 D_ | 399-3884-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-3884-2-ND 500 382.00 |/T495D337KO10ATE125 
330 +10 33 10 0.06 X | 399-3903-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3903-2-ND 500 546.00 | T495X337K010ATEO60 
470 +10 47 10 0.04 E | 399-5127-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-5127-2-ND 500 2639.00 |T495E477K010ATE040 
470 +10 47 10 0.1 E__|399-5128-1-ND 13.75 11.97 10.45 | 399-5128-2-ND 500 2502.50 _| T495E477K010ATE100 
4.7 +10 0.8 6 0.8 B_ | 399-5191-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-5191-2-ND 2,000 | 680.00/M |T495B475K016ZTE800 
6.8 +10 14 6 0.75 C_ | 399-4642-1-ND 1.91 1.85 1.62 |399-4642-2-ND 500 387.00 |T495C685K016ATE750 
10 +20 0.3 6 1.6 B_ | 399-5405-1-ND NEW! 2.35 2.05 1.79 |399-5405-2-ND NEW! | 2,000 | 799.00/M | T495B106M016ZTA1K6 
16 15 +10 2.4 6 0.8 B_ | 399-4969-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4969-2-ND 2,000 | 680.00/M | T495B156K016ATE800 
15 +10 24 6 0.5 B_ | 399-5188-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-5188-2-ND 2,000 | 680.00/M_ | T495B156K016ZTES500 
22 +10 3.5 6 0.6 B_ | 399-5190-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-5190-2-ND 2,000 | 680.00/M | T495B226K016ATE600 
33 +10 6.6 6 0.15 D_ | 399-4702-1-ND 1.60 1.40 1.22 |399-4702-2-ND 500 291.00 |/T495D336K016ATE150 
47 +10 75 6 0.35 C_ | 399-4970-1-ND 2.33 2.03 1.77 |399-4970-2-ND 500 423.00 |T495C476K016ATE350 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) @Reel° 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C| ESRO @ 25°C | Size |Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) Tol. (%) |} pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
68 +10 10.9 6 0.18 V_ |399-4703-1-ND 4.10 3.57 3.12 |399-4703-2-ND 1,000 1394.00 | T495V686K016ATE180 
68 +10 10.9 6 0.15 D_ |399-3889-1-ND 1.20 1.05 .92 |399-3889-2-ND 500 437.00 | T495D686K016ATE150 
68 +20 10.9 6 0.3 V_ |399-5268-1-NDO 3.85 3.35 2.93 |399-5268-2-ND 1,000 1309.00 | T495V686M016ATE300 
100 +10 16 10 0.2 C  |399-5219-1-ND 1.15 1.01 88 |399-5219-2-ND 750 314.25 | T495C107K016ZTE200 
100 +20 16 8 0.41 D__|399-5262-1-NDO 1.65 1.44 1.26 |399-5262-2-ND 500 300.50 | T495D107M016ATE100 
100 +10 16 8 0.1 X  |399-3895-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-3895-2-ND 500 437.00 | T495X107K016ATE100 
100 +20 16 8 0.1 X  |399-3896-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-3896-2-ND 500 437.00 | T495X107M016ATE100 
16 150 +10 24 8 0.41 X  |399-3898-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3898-2-ND 500 455.00 | T495X157K016ATE100 
150 +10 24 8 0.085 D_ |399-5158-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5158-2-ND 500 1001.00 | T495D157KO16ATE085 
150 +20 24 8 0.085 D_ |399-5159-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-5159-2-ND 500 955.50 | T495D157M016ATE085 
150 +10 24 8 0.125 D_ |399-5130-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-5130-2-ND 500 864.50 | T495D157KO16ATE125 
150 +10 24 8 0.15 D_ |399-5129-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-5129-2-ND 500 819.00 |T495D157KO16ATE150 
220 +10 35.2 12 0.05 E  |399-5223-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-5223-2-ND 500 2639.00 | T495E227K016ATE050 
220 +10 35.2 7.2 0.1 E  |399-4972-1-ND 13.50 11.75 10.26 |399-4972-2-ND 500 2457.00 | T495E227K016ATE100 
220 +10 35.2 7.2 0.15 E__[399-4971-1-ND 13.25 11.53 10.07 |399-4971-2-ND 500 2411.50 | T495E227K016ATE150 
1 +10 0.2 4 3.0 A |399-5177-1-ND 1.90 1.66 1.45 |399-5177-2-ND 2,000 | 646.00/M | T495A105KO020ZTE3KO 
10 +10 2 6 0.475 C  |399-4644-1-ND 1.91 1.85 1.62 |399-4644-2-ND 500 387.00 | T495C106KO20ATE475 
10 +10 2 6 1.0 B_ |399-4973-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4973-2-ND 2,000 | 680.00/M | T495B106KO20ATE1KO 
15 +10 3 6 0.375 C  |399-4643-1-ND 1.91 1.85 1.62 |399-4643-2-ND 500 387.00 | T495C156KO20ATE375 
22 +10 3.5 4 0.18 D_ |399-4704-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4704-2-ND 500 264.00 | T495D226KO20ATE180 
47 +10 75 4 0.15 X  |399-3904-1-ND 2.20 1.92 1.68 |399-3904-2-ND 500 400.50 | T495X476K020ATE150 
47 +10 9.4 6 0.1 D_ |399-4784-1-ND 1.49 1.44 1.26 |399-4784-2-ND 500 300.50 | T495D476KO20ATE100 
47 +10 9.4 6 0.175 D_ |399-3885-1-ND 1.40 1.22 1.07  |399-3885-2-ND 500 255.00 | T495D476KO20ATE175 
20 47 +10 9.4 8 0.065 X  |399-4804-1-ND 3.70 3.22 2.82 |399-4804-2-ND 500 673.50 | T495X476KO20ATE065 
47 +20 9.4 6 0.1 X___|399-5267-1-NDO 3.20 2.79 2.44 |399-5267-2-ND 500 582.50 | T495X476M020ATE100 
68 +10 13.6 8 0.15 D_ |399-3890-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-3890-2-ND 500 255.00 | T495D686KO20ATE150 
68 +10 13.6 6 0.15 X  |399-3907-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-3907-2-ND 500 437.00 | T495X686K020ATE150 
68 +10 13.6 4 0.07 D_ |399-5300-1-ND NEW! 1.65 1.44 1.26 |399-5300-2-ND NEW! 750 450.75 | T495D686K020ZTE070 
100 +10 20 8 0.085 E  |399-4647-1-ND 12.60 12.18 10.64 |399-4647-2-ND 500 2548.00 | T495E107KO20ATE085 
100 +10 20 8 0.06 E  [399-5131-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-5131-2-ND 500 2639.00 | T495E107KO20ATEO60 
100 +10 20 8 0.1 E  |399-4646-1-ND 12.15 11.75 10.26 |399-4646-2-ND 500 2457.00 | T495E107KO20ATE100 
100 +10 20 8 0.2 E  |399-4645-1-ND 11.93 11.53 10.07 |399-4645-2-ND 500 2411.50 | T495E107KO20ATE200 
150 +10 30 8 0.08 E  [399-5222-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5222-2-ND 500 2684.50 | T495E157KO20ATE080 
1 +10 0.5 4 4.0 A |399-5178-1-ND .80 70 .61  |399-5178-2-ND 2,000 | 272.00/M | T495A105KO025ZTE4KO 
1.5 +10 0.5 6 3.0 A |399-5180-1-ND 85 74 .65  |399-5180-2-ND 2,000 | 289.00/M | T495A155KO025ZTE3KO 
2.2 +10 0.6 6 1.3 C  |399-4649-1-ND AGM, 1.85 1.62 |399-4649-2-ND 500 387.00 | T495C225KO025ATE1K3 
3.3 +10 0.9 6 0.75 C  |399-4648-1-ND Aoi, 1.85 1.62 |399-4648-2-ND 500 387.00 | T495C335K025ATE750 
15 +10 3.8 6 0.1 D_ |399-5132-1-ND 1.45 1.27 1.11 |[399-5132-2-ND 500 264.00 | T495D156KO25ATE100 
22 +20 5.5 6 0.2 D  |399-5263-1-NDO 1.20 1.05 .92 |399-5263-2-ND 500 218.50 | T495D226M025ATE200 
33 +10 6.6 4 0.175 X  |399-3901-1-ND 2.20 1.92 1.68 |399-3901-2-ND 500 400.50 | T495X336K025ATE175 
33 +10 8.3 6 0.09 D_ |399-4785-1-ND 1.94 1.88 1.64 |399-4785-2-ND 500 391.50 | T495D336K025ATE090 
33 +10 8.3 4 0.1 X  |399-5228-1-ND 2.70 2.35 2.06 |399-5228-2-ND 500 491.50 | T495X336K025ATE100 
25 33 +10 8.3 6 0.3 D__ |399-3882-1-ND 1.40 1.22 1.07 _|399-3882-2-ND 500 255.00 | T495D336K025ATE300 
47 +10 11.8 8 0.08 X  |399-5205-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-5205-2-ND 500 728.00 | T495X476K025ATE080 
47 +10 11.8 8 0.41 X  |399-5204-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-5204-2-ND 500 637.00 | T495X476K025ATE100 
47 +10 11.8 6 0.15 X  |399-4705-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-4705-2-ND 500 546.00 | T495X476K025ATE150 
47 +20 11.8 6 0.2 X  |399-3906-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3906-2-ND 500 455.00 | T495X476M025ATE200 
47 +20 11.8 10 0.12 D__|399-4650-1-ND 1.94 1.88 1.64 _|399-4650-2-ND 500 391.50 | T495D476M025ATE120 
68 +10 17 8 0.125 X  |399-4707-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4707-2-ND 500 637.00 | T495X686K025ATE125 
68 +10 17 8 0.15 X  |399-4706-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-4706-2-ND 500 546.00 | T495X686K025ATE150 
68 +10 17 8 0.2 X  |399-3908-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3908-2-ND 500 455.00 | T495X686KO025ATE200 
100 +10 25 8 0.1 E  |399-5221-1-ND 14.75 12.84 11.21  |399-5221-2-ND 500 2684.50 | T495E107KO25ATE100 
100 +10 25 8 0.15 X___|399-5202-1-ND 2.81 2.44 2.14 |399-5202-2-ND 400 408.40 | T495X107K025ZTE150 
0.33 | +10 0 4 6.0 A |399-5182-1-ND 95 83 73 |399-5182-2-ND 2,000 | 323.00/M | T495A334K035ZTE6KO 
0.47 | +10 (0) 4 4.0 A |399-5183-1-ND 95 83 .73 |399-5183-2-ND 2,000 | 323.00/M | T495A474K035ZTE4KO 
0.47 | +10 0.5 4 2.2 B_ |399-4974-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4974-2-ND 2,000 | 476.00/M_ | T495B474KO35ATE2K2 
1.00 | +10 0.5 4 1.7 B_ |399-4975-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4975-2-ND 2,000 | 476.00/M | T495B105KO35ATE1K7 
2.20 | +10 0.8 6 1.5 B_ |399-4976-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4976-2-ND 2,000 | 680.00/M_ | T495B225KO35ATE1K5 
35 6.8 +10 2.4 6 0.4 D_ |399-3887-1-ND 1.20 1.05 .92 |399-3887-2-ND 500 218.50 | T495D685KO35ATE400 
22 +10 LG 6 0.3 D_ |399-3880-1-ND 1.20 1.05 .92 |399-3880-2-ND 500 218.50 | T495D226KO35ATE300 
22 +10 7.7 6 0.275 X  |399-3899-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-3899-2-ND 500 437.00 | T495X226K035ATE275 
33 +10 11.6 6 0.2 E  |399-5133-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5133-2-ND 500 2684.50 | T495E336K035ATE200 
33 +10 11.6 6 0.41 X  |399-5203-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-5203-2-ND 500 546.00 | T495X336K035ATE100 
33 +20 11.6 6 0.175 X__|399-5266-1-NDO 275 2.40 2.09 |399-5266-2-ND 500 500.50 | T495X336M035ATE175 
47 +10 24 6 0.275 D_ |399-4786-1-ND 2.03 1.96 1.71 |399-4786-2-ND 500 409.50 | T495D475KO50ATE275 
47 +20 1.9 4 0.3 X  |399-5265-1-NDO 7.55 6.57 5.74 |399-5265-2-ND 500 1374.00 | T495X475MO50ATE300 
6.8 +10 3.4 6 0.3 D_ |399-3888-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-3888-2-ND 500 364.00 | T495D685KO50ATE300 
50 10 +10 5 6 0.3 X  |399-3893-1-ND 7.55 6.57 5.74 |399-3893-2-ND 500 1374.00 | T495X106KO50ATE300 
10 +20 5 6 0.3 X___|399-3894-1-ND 7.55 6.57 5.74 _|399-3894-2-ND 500 1374.00 | T495X106MOS0ATE300 
15 +10 75 8 0.3 X  |399-3897-1-ND 7.55 6.57 5.74 |399-3897-2-ND 500 1374.00 | T495X156KO50ATE300 
47 +10 16.5 8 0.3 X___|399-3905-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3905-2-ND 500 455.00 | T495X476K035ATE300 
T496 Series, Fused 
4 330 +10 13.2 8 0.7 X  |399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337KO004AS 
330 +20 13.2 8 0.7 X__|399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = —__|T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6 3.5 B |399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37, |— = — | T496B106KO06AS 
6.3 10 +20 0.6 6 3.5 B_ |399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B106MO06AS 
100 +20 6 8 0.9 X__|399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-1672-2-ND 500 1183.00 | T496X107MO06AS 
47 +20 0.5 6 3.5 B |399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6 2.0 C  |399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-1675-2-ND 500 546.00 | T496C226K010AS 
33 +10 3.3 6 1.0 D_ |399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 |e — — | T496D336K010AS 
10 68 +20 6.8 6 0.9 X  |399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +10 10 8 0.7 D_ |399-1681-1-ND 4.15 3.62 3.16 |— — —__|T496D107K010AS 
100 +20 10 8 0.7 D_ |399-1682-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— — — |T496D107M010AS 
220 +20 22 8 0.5 X__|399-1686-1-ND 8.50 7.40 6.46 _|399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.37) |— = — | T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B_ |399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B225M016AS 
15 +10 24 6 2.0 C  |399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 |— = — | T496C156K016AS 
16 15 +20 24 6 2.0 C  |399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 |— = — |T496C156M016AS 
22 +20 3.6 6 1.6 C__|399-1698-1-ND 2.90 2.53 2.21 |— = —_| T496C226M016AS 
33 | +20 5.3 6 1.0 D  |399-1700-1-ND 3.75 3.27. 2.85 |399-1700-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +20 75 6 0.9 X  |399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — | T496X476M016AS 
100 +20 16 8 0.7 X___|399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 _|399-1706-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.37, |— = — | T496B225K020AS 
6.8 +10 1.4 6 2.0 C_ |399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 |— = — | T496C685K020AS 
20 22 +20 4.4 6 1.0 D_ |399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 | = — | T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6 0.9 X  |399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32) |— = — | T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6 0.9 X  |399-1716-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — | T496X336M020AS 
47 +20 9.4 6 0.3 X__|399-3465-1-ND 7.00 6.09 5.32 _|399-3465-2-ND 500 1274.00 | T496X476M020AS 
25 47 +20 1.2 6 2.5 C  |399-1718-1-ND 275 2.40 2.09 |399-1718-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AS 
22 +20 5.5 6 0.8 D_ |399-1722-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— = — | T496D226M025AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) ep Reel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C| ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%) | pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
25 22 +10 5.5 6 0.9 X | 399-1723-1-ND 7.00 6.09 5.32) |— _ — |T496X226K025AS 
22 +20 5.5 6 0.9 X__| 399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — __|T496X226M025AS 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B | 399-1726-1-ND 1.65 1.44 1.26 [= = — |T496B105M035AS 
2.2 +20 0.8 6 3.5 C_ | 399-1728-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1728-2-ND 500 500.50 |T496C225M035AS 
35 4.7 +10 1.7 6 15 D_ | 399-1729-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1729-2-ND 500 709.80 |T496D475K035AS 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ | 399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 |S = —  |T496D685K035AS 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D_ | 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1732-2-ND 500 682.50 | T496D685M035AS 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 C__| 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 = —__|T496C105M050AS 
T496 Series, Fused — RoHS Compliant 
4 330 +10 13.2 8 0.7 X | 399-3979-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3979-2-ND 500 1365.00 /T496X337K004ATE700 
330 +20 13.2 8 0.7 X__| 399-3980-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3980-2-ND 500 1274.00 | T496X337M004AT 
10 +10 0.6 6 3.5 B | 399-3911-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3911-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B106KOO6ATE3K5 
10 +20 0.6 6 3.5 B_ | 399-3913-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3913-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B106MOO6AT 
63 100 +10 6 8 0.8 D_ | 399-3945-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3945-2-ND 500 710.00 |T496D107KOO6ATE800 
. 100 +20 6 8 0.8 D_ | 399-3947-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3947-2-ND 500 682.50 |T496D107MOO6AT 
100 +10 6 8 0.9 X | 399-3967-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3967-2-ND 500 1274.00 |T496X107KOO6AT 
100 +20 6 8 0.9 X__| 399-3969-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3969-2-ND 500 1183.00 _|T496X107MOO6AT 
4.7 +10 0.5 6 3.5 B | 399-3919-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3919-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B475K010AT 
47 +20 0.5 6 3.5 B_ | 399-3921-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3921-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B475M010AT 
22 +10 2.2 6 2.0 C_ | 399-3935-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3935-2-ND 500 546.00 |T496C226K010ATE2KO 
22 +20 2.2 6 2.0 C_ | 399-3937-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3937-2-ND 500 500.50 |T496C226M010AT 
33 +10 3.3 6 1.0 D_ | 399-3953-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3953-2-ND 500 710.00 |T496D336K010AT 
33 +20 3.3 6 1.0 D_ | 399-3955-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3955-2-ND 500 682.50 |T496D336M010ATE1KO 
40 47 +10 4.7 6 1.0 D_ | 399-3959-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3959-2-ND 500 710.00 |T496D476K010ATE1KO 
47 +20 4.7 6 1.0 D_ | 399-3961-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3961-2-ND 500 682.50 |T496D476M010ATE1KO 
68 +10 6.8 6 0.9 X | 399-3987-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3987-2-ND 500 1274.00 |T496X686K010ATE900 
68 +20 6.8 6 0.9 X | 399-3988-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3988-2-ND 500 1183.00 |T496X686M010AT 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-3946-1-ND 4.15 3.62 3.16 | 399-3946-2-ND 500 755.50 |T496D107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D_ | 399-3948-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-3948-2-ND 500 728.00 |T496D107M010AT 
220 +10 22 8 0.5 X | 399-3975-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 399-3975-2-ND 500 1638.00 |T496X227KO10AT 
220 +20 22 8 0.5 X__| 399-3976-1-ND 8.50 740 6.46 | 399-3976-2-ND 500 1547.00 |T496X227M010ATE500 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B | 399-3915-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3915-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B225K016AT 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B_ | 399-3917-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3917-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B225M016ATE3K5 
47 +10 0.8 6 3.5 B_ | 399-3920-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3920-2-ND 2,000 | 612.00/M_ |T496B475K016ATE3K5 
4.7 +20 0.8 6 3.5 B_ | 399-3922-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3922-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B475M016AT 
10 +10 1.6 6 3.5 B_ | 399-3912-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3912-2-ND 2,000 | 646.00/M_|T496B106KO16AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B_ | 399-3914-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3914-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B106M016ATE3K5 
10 +10 1.6 6 2.0 C_ | 399-3925-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3925-2-ND 500 546.00 |T496C106K016ATE2KO 
10 +20 1.6 6 2.0 C_ | 399-3928-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3928-2-ND 500 500.50 |T496C106M016ATE2KO 
15 +10 2.4 6 2.0 C_ | 399-3931-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3931-2-ND 500 546.00 |T496C156KO16AT 
16 15 +20 2.4 6 2.0 C_ | 399-3932-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3932-2-ND 500 500.50 |T496C156M016ATE2KO 
22 +10 3.6 6 1.6 C_ | 399-3936-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 399-3936-2-ND 500 573.50 |T496C226K016ATE1K6 
22 +20 3.6 6 1.6 C_ | 399-3938-1-ND 2.90 2.53 2.21 | 399-3938-2-ND 500 528.00 |T496C226M016AT 
33 +10 5.3 6 1.0 D_ | 399-3954-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3954-2-ND 500 710.00 |T496D336K016AT 
33 +20 5.3 6 1.0 D_ | 399-3956-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3956-2-ND 500 682.50 |T496D336M016AT 
47 +10 7.5 6 0.8 D__| 399-3960-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3960-2-ND 500 710.00 |T496D476K016AT 
47 +20 75 6 0.8 D_ | 399-3962-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3962-2-ND 500 682.50 |T496D476M016AT 
47 +10 75 6 0.9 X | 399-3983-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3983-2-ND 500 1274.00 |T496X476KO16AT 
47 +20 75 6 0.9 X | 399-3985-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3985-2-ND 500 1183.00 |T496X476M016ATE900 
100 +10 16 8 0.7 X | 399-3968-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3968-2-ND 500 1365.00 /T496X107K016ATE700 
100 +20 16 8 0.7 X__| 399-3970-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3970-2-ND 500 1274.00 _|T496X107M016AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B | 399-3916-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3916-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B225KO20AT 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B_ | 399-3918-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3918-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B225M020AT E3K5 
6.8 +10 1.4 6 2.0 C_ | 399-3941-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3941-2-ND 500 546.00 |T496C685K020AT 
6.8 +20 1.4 6 2.0 C_ | 399-3942-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3942-2-ND 500 500.50 |T496C685M020AT 
10 +10 2 6 2.0 C_ | 399-3926-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3926-2-ND 500 546.00 |T496C106KO20AT 
20 10 +20 2 6 2.0 C_ | 399-3929-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3929-2-ND 500 500.50 |T496C106M020AT 
22 +10 4.4 6 1.0 D_ | 399-3949-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3949-2-ND 500 710.00 |T496D226K020ATE1KO 
22 +20 4.4 6 1.0 D_ | 399-3951-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3951-2-ND 500 682.50 |T496D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.9 X | 399-3977-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-3977-2-ND 500 1274.00 |T496X336KO020AT E900 
33 +20 6.6 6 0.9 X | 399-3978-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3978-2-ND 500 1183.00 |T496X336M020AT 
47 +10 9.4 6 0.3 X | 399-3984-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3984-2-ND 500 1365.00 |T496X476KO20AT 
47 +20 9.4 6 0.3 X__| 399-3986-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3986-2-ND 500 1274.00 _|T496X476M020AT 
4.7 +10 1.2 6 4.0 B_ | 399-5302-1-ND NEW! 1.80 1.57 1.37  |399-5302-2-ND NEW! | 2,000 | 612.00/M |T496B475KO25ATE4KO 
4.7 +10 1.2 6 2.5 C_ | 399-3939-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3939-2-ND 500 546.00 |T496C475KO25ATE2K5 
4.7 +20 1.2 6 2.5 C_ | 399-3940-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3940-2-ND 500 500.50 |T496C475M025AT 
10 +10 2.5 6 0.6 C_ | 399-3927-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 399-3927-2-ND 500 573.50 |T496C106KO25AT 
10 +20 2.5 6 0.6 C_ | 399-3930-1-ND 2.90 2.53 2.21 | 399-3930-2-ND 500 528.00 |T496C106M025AT 
25 10 +10 2.5 6 1.2 D_ | 399-3943-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3943-2-ND 500 710.00 |T496D106KO25AT 
10 +20 25 6 1.2 D_ | 399-3944-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3944-2-ND 500 682.50 |T496D106M025AT 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ | 399-3950-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3950-2-ND 500 710.00 |T496D226K025ATE800 
22 +20 5.5 6 0.8 D_ | 399-3952-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3952-2-ND 500 682.50 |T496D226M025AT 
22 +10 55 6 0.9 X | 399-3973-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3973-2-ND 500 1274.00 |T496X226K025ATE900 
22 +20 5.5 6 0.9 X__| 399-3974-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3974-2-ND 500 1183.00 | T496X226M025AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ | 399-3909-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3909-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B105KO35ATE5KO 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B_ | 399-3910-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3910-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B105M035AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 C_ | 399-3933-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3933-2-ND 500 546.00 |T496C225K035AT 
2.2 +20 0.8 6 3.5 C_ | 399-3934-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3934-2-ND 500 500.50 |T496C225M035AT 
4.7 +10 a? 6 1.5 D_ | 399-3957-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3957-2-ND 500 710.00 |T496D475KO35ATE1K5 
35 47 +20 7 6 1.5 D_ | 399-3958-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3958-2-ND 500 682.50 |T496D475M035ATE1K5 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ | 399-3963-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3963-2-ND 500 710.00 |T496D685K035AT 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D_ | 399-3964-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3964-2-ND 500 682.50 |T496D685M035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 X | 399-3965-1-ND 7.25 6.31 5.51 | 399-3965-2-ND 500 1319.50 /T496X106KO35ATE500 
10 +20 3.5 6 1.0 X | 399-3966-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3966-2-ND 500 1183.00 _|T496X106M035ATE1KO 
15 +10 5.3 6 0.9 X | 399-3971-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3971-2-ND 500 1365.00 |T496X156KO35AT 
15 +20 5.3 6 0.9 X__| 399-3972-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-3972-2-ND 500 1274.00 _|T496X156M035ATE900 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C_ | 399-3923-1-ND 3.38 2.94 2.57 | 399-3923-2-ND 500 614.50 |T496C105KO50AT 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 C_ | 399-3924-1-ND 3.30 2.88 2.51 | 399-3924-2-ND 500 600.50 |T496C105MO50AT 
47 +10 2.4 6 15 X | 399-3981-1-ND 8.00 6.96 6.08 | 399-3981-2-ND 500 1456.00 |T496X475KO50ATE1K5 
4.7 +20 2.4 6 1.5 X__| 399-3982-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3982-2-ND 500 1365.00 _|T496X475MO50AT 
T498 Series, High Temperature (150°C) — RoHS Compliant 
33 | +10 24 6 17 B | 399-4753-1-ND 1.00 87 76 | 399-4753-2-ND 2,000 | 339.00/M |T498B336KO06ATE1K7 
6 47 +10 3 6 0.8 C_ | 399-4754-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-4754-2-ND 500 230.00 |T498C476KOO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.6 D_ | 399-4755-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-4755-2-ND 500 327.00 _|T498D107KOO6ATE600 
47 +10 0.5 6 2.9 A_ | 399-4756-1-ND§ 45 39 -34 | 399-4756-2-ND 2,000 | 151.00/M |T498A475K010ATE2K9 
10 22 +10 2.2 6 1.5 B_ | 399-4757-1-ND 1.00 87 -76 | 399-4757-2-ND 2,000 | 339.00/M |T498B226K010ATE1K5 
100 +10 10 8 0.6 D_ | 399-4758-1-ND 219 1.91 1.67 | 399-4758-2-ND 500 399.50 |T498D107KO010ATE600 
220 +10 22 8 0.5 X__[399-4759-1-ND 6.54 5.70 4.98 | 399-4759-2-ND 500 1191.00 |T498X227K010ATE500 
6.8 +10 1 6 2.6 A | 399-4760-1-ND 55 48 -42 | 399-4760-2-ND 2,000 | 185.00/M |T498A685K016ATE2K6 
16 10 +10 1.6 6 2.8 B_ | 399-4761-1-ND 67 58 -51 | 399-4761-2-ND 2,000 | 226.00/M |T498B106K016ATE2K8 
22 +10 3.5 45 1.6 C | 399-5118-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-5118-2-ND 750 345.00 |T498C226K016ZTZB12 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C| ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 +10 3.6 6 1.0 C_ | 399-4762-1-ND§ 1.26 1.10 -97 | 399-4762-2-ND 500 230.00 |T498C226K016ATE1KO 
47 +10 75 4.5 0.05 C_ | 399-5229-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-5229-2-ND 750 341.25 |T498C476K016ZTE500 
16 47 +10 8 4.5 0.08 C_ | 399-5206-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-5206-2-ND 750 341.25 |T498C476K016ZTE800 
100 +10 16 8 0.075 X | 399-5207-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-5207-2-ND 500 1365.00 |T498X107KO16ATE075 
100 +10 16 8 0.1 X__| 399-5208-1-ND 7.25 6.31 5.51 | 399-5208-2-ND 500 1319.50 |T498X107KO16ATE100 
2.2 +10 0.6 6 3.0 B_ | 399-4763-1-ND 67 58 -51 | 399-4763-2-ND 2,000 | 226.00/M |T498B225K025ATE3KO 
25 10 +10 255 6 a C_ | 399-4764-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-4764-2-ND 500 230.00 |T498C106K025ATE1K1 
33 +10 8.3 6 0.6 D__| 399-4765-1-ND 5.29 4.60 4.02 | 399-4765-2-ND 500 962.00 | T498D336K025ATE600 
1 +10 0.5 4 10.0 A | 399-4766-1-ND 55 48 42 |399-4766-2-ND 2,000 185.00/M |T498A105KO35ATE10K 
3.3 +10 1.2 6 137 C_ | 399-4767-1-ND 1.16 1.02 -89 | 399-4767-2-ND 500 212.00 |T498C335KO35ATE1K7 
10 +10 3.5 6 0.7 D_ | 399-4768-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-4768-2-ND 500 327.00 |T498D106KO35ATE700 
35 22 +10 ree 6 0.7 D_ | 399-5117-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-5117-2-ND 750 495.75 |T498D226K035ZTE700 
33 +10 11.6 6 0.5 X | 399-4769-1-ND 6.54 5.70 4.98 | 399-4769-2-ND 500 1191.00 |T498X336K035ATE500 
33 +10 11.6 6 0.5 X | 399-5303-1-ND NEW! 7.26 6.32 5.53 | 399-5303-2-ND NEW! 400 1057.60 |T498X336K035ZTE500 
47 +10 16.5 6 0.5 X | 399-5164-1-ND 4.18 3.64 3.18 | 399-5164-2-ND 400 608.80 |T498X476K035ZTES00 
47 +20 16.5 6 0.5 X__| 399-5165-1-ND 4.18 3.64 3.18 | 399-5165-2-ND 400 608.80 | T498X476M035ZTE500 
50 10 +10 5 6 1.0 D__| 399-4770-1-ND 3.66 3.19 2.78 | 399-4770-2-ND 500 665.50 | T498D106KO50ATE1KO 
1499 Series, High Temperature (175°C) — RoHS Compliant 
2.2 +10 0.5 6 6.5 A_ | 399-4988-1-ND 56 49 43 | 399-4988-2-ND 2,000 189.00/M |T499A225KOO6ATE6K5S 
3.3 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-4989-1-ND 56 49 -43 | 399-4989-2-ND 2,000 189.00/M |T499A335KOO6ATE8KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-4990-1-ND 56 49 -43 | 399-4990-2-ND 2,000 189.00/M |T499A475KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 6.0 A | 399-4991-1-ND 56 49 -43 | 399-4991-2-ND 2,000 189.00/M |T499A685KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-4992-1-ND 75 65 -57 _|399-4992-2-ND 2,000 | 254.00/M__| T499B685KOO6ATE3K5 
10 +10 0.6 6 3.5 B_ | 399-4993-1-ND 75 65 -57 | 399-4993-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B106KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 3.5 B_ | 399-4994-1-ND 75 65 -57 | 399-4994-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B156KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 1.8 C_ | 399-4995-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4995-2-ND 500 264.50 |T499C156KOO6ATE1K8 
63 22 +10 1.4 6 3.5 B_ | 399-4996-1-ND 83 .73 .64 | 399-4996-2-ND 2,000 | 282.00/M_ |T499B226KO06ATE3K5 
. 22 +10 1.4 6 1.8 C_ | 399-4997-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4997-2-ND 500 264.50 | T499C226KO06ATE1K8 
33 +10 2a 6 3.0 B_ | 399-4998-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-4998-2-ND 2,000 | 423.00/M_ |T499B336KO06ATE3KO 
33 +10 2 6 1.8 C_ | 399-4999-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4999-2-ND 500 264.50 |T499C336KO06ATE1K8 
47 +10 3 6 1.8 C_ | 399-5000-1-ND 1.58 1.38 1.20 | 399-5000-2-ND 500 287.00 |T499C476KOO6ATE1K8 
47 +10 2.9 6 0.8 D_ | 399-5001-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5001-2-ND 500 408.00 |T499D476KOO6ATE800 
68 +10 41 6 1.2 C_ | 399-5002-1-ND 1.98 A72 1.51 |399-5002-2-ND 500 359.50 | T499C686KO06ATE1K2 
68 +10 41 6 0.8 D_ | 399-5003-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5003-2-ND 500 408.00 |T499D686KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.8 D_ | 399-5004-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5004-2-ND 500 408.00 |T499D107KOO6ATE800 
150 +10 9. 8 0.7 D__| 399-5005-1-ND 2.74 2.39 2.09 | 399-5005-2-ND 500 498.50 _|T499D157KOO6ATE700 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A | 399-5006-1-ND 56 49 -43 |399-5006-2-ND 2,000 189.00/M |T499A155KO10ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-5007-1-ND 56 49 -43 | 399-5007-2-ND 2,000 189.00/M |T499A225K010ATE8KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-5008-1-ND 56 49 -43 | 399-5008-2-ND 2,000 189.00/M |T499A335KO10ATE6KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-5009-1-ND 56 49 -43 | 399-5009-2-ND 2,000 189.00/M |T499A475KO10ATE6KO 
47 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-5010-1-ND 75 65 -57 _|399-5010-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B475K010ATE3K5 
6.8 +10 0.7 6 6.0 A_ | 399-5011-1-ND 61 53 47 |399-5011-2-ND 2,000 | 206.00/M_ |T499A685K010ATE6KO 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B_ | 399-5012-1-ND 75 65 .57 | 399-5012-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B685K010ATE3K5 
10 +10 1 6 3.5 B_ | 399-5013-1-ND 75 65 .57 | 399-5013-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B106KO010ATE3K5 
10 +10 1 6 1.8 C_ | 399-5014-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5014-2-ND 500 264.50 |T499C106K010ATE1K8 
10 15 +10 1.5 6 3.5 B_ | 399-5015-1-ND -83 73 -64 |399-5015-2-ND 2,000 | 282.00/M_ |T499B156K010ATE3K5 
15 +10 1.5 6 1.8 C_ | 399-5016-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5016-2-ND 500 264.50 |T499C156K010ATE1K8 
22 +10 2.2 6 3.0 B_ | 399-5017-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-5017-2-ND 2,000 | 423.00/M_ |T499B226K010ATE3KO 
22 +10 2.2 6 1.8 C_ | 399-5018-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5018-2-ND 500 264.50 |T499C226K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.8 C_ | 399-5019-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5019-2-ND 500 287.00 |T499C336K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.6 D__| 399-5020-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5020-2-ND 500 408.00 | T499D336K010ATE1K6 
47 +10 47 6 0.8 D_ | 399-5021-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5021-2-ND 500 408.00 |T499D476K010ATE800 
68 +10 6.8 6 0.8 D_ | 399-5022-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5022-2-ND 500 408.00 |T499D686K010ATE800 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-5023-1-ND 2.74 2.39 2.09 | 399-5023-2-ND 500 498.50 |T499D107KO10ATE700 
220 +10 22 8 0.5 X__| 399-5024-1-ND 8.17 FA; 6.21 | 399-5024-2-ND 500 1486.50 | T499X227K010ATE500 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A | 399-5025-1-ND 56 49 -43 | 399-5025-2-ND 2,000 189.00/M |T499A105KO16ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-5026-1-ND 56 49 -43 | 399-5026-2-ND 2,000 189.00/M |T499A155KO16ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A | 399-5027-1-ND 56 49 -43 | 399-5027-2-ND 2,000 189.00/M |T499A225K016ATE6KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A | 399-5028-1-ND 56 49 -43 | 399-5028-2-ND 2,000 189.00/M |T499A335K016ATE6KO 
3.3 +10 0.8 6 3.5 B__| 399-5029-1-ND 75 65 -57 _|399-5029-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B335K016ATE3K5 
47 +10 0.8 6 6.0 B_ | 399-5030-1-ND 75 65 .57 | 399-5030-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B475K016ATE6KO 
6.8 +10 11 6 7.0 A | 399-5031-1-ND 68 60 -52 | 399-5031-2-ND 2,000 | 231.00/M_ |T499A685K016ATE7KO 
16 6.8 +10 11 6 3.5 B_ | 399-5032-1-ND 75 65 .57 | 399-5032-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B685K016ATE3K5 
6.8 +10 1.6 6 1.8 C_ | 399-5033-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5033-2-ND 500 264.50 |T499C685K016ATE1K8 
10 +10 1.6 6 3.5 B_ | 399-5034-1-ND§ -83 73 -64 |399-5034-2-ND 2,000 | 282.00/M_ |T499B106K016ATE3K5 
10 +10 1.6 6 1.8 C_ | 399-5035-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5035-2-ND 500 264.50 |T499C106K016ATE1K8 
15 +10 2.4 6 1.8 C_ | 399-5036-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5036-2-ND 500 264.50 |T499C156K016ATE1K8 
22 +10 3.6 6 1.6 C_ | 399-5037-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5037-2-ND 500 287.00 |T499C226K016ATE1K6 
22 +10 3.5 6 0.8 D_ | 399-5038-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5038-2-ND 500 408.00 |T499D226K016ATE800 
33 +10 5.3 6 0.8 D_ | 399-5039-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5039-2-ND 500 408.00 |T499D336K016ATE800 
47 +10 756 6 0.8 D__| 399-5040-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5040-2-ND 500 408.00 | T499D476K016ATE800 
0.68 | +10 0.5 4 12.0 A | 399-5041-1-ND 56 49 -43 | 399-5041-2-ND 2,000 189.00/M |T499A684KO020ATE12K 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A | 399-5042-1-ND 56 49 43 |399-5042-2-ND 2,000 189.00/M |T499A105KO20ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-5043-1-ND 56 49 43 | 399-5043-2-ND 2,000 189.00/M |T499A155KO20ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-5044-1-ND 75 65 -57 | 399-5044-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B225KO20ATE3K5 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-5045-1-ND 75 65 -57 _|399-5045-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B335KO20ATE3K5 
20 47 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-5046-1-ND§ 75 65 .57 | 399-5046-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B475KO20ATE3K5 
47 +10 0.9 6 2.4 C_ | 399-5047-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5047-2-ND 500 264.50 |T499C475KO20ATE2K4 
6.8 +10 1.4 6 1.9 C_ | 399-5048-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5048-2-ND 500 264.50 |T499C685K020ATE1K9 
10 +10 2 6 1.8 C_ | 399-5049-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5049-2-ND 500 264.50 |T499C106KO20ATE1K8 
15 +10 3 6 ASE C_ | 399-5050-1-ND 1.58 1.38 1.20 _|399-5050-2-ND 500 287.00 |T499C156KO20ATE1K7 
15) +10 3 6 1.0 D_ | 399-5051-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5051-2-ND 500 408.00 |T499D156KO20ATE1KO 
22 +10 4.4 6 0.8 D__| 399-5052-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5052-2-ND 500 408.00 | T499D226KO020ATE800 
0.47 | +10 0.5 4 14.0 A | 399-5053-1-ND 56 49 -43 | 399-5053-2-ND 2,000 189.00/M |T499A474K025ATE14K 
0.68 | +10 0.5 4 10.0 A_ | 399-5054-1-ND 56 49 -43 | 399-5054-2-ND 2,000 189.00/M |T499A684K025ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A_ | 399-5055-1-ND§ 61 53 -47_ | 399-5055-2-ND 2,000 | 206.00/M |T499A105KO25ATE8KO 
1.5 +10 0.5 6 5.0 B_ | 399-5056-1-ND 75 65 .57 | 399-5056-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B155KO25ATE5KO 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B__| 399-5057-1-ND 83 73 -64 _|399-5057-2-ND 2,000 | 282.00/M_|T499B225KO25ATE4K5 
3.3 +10 0.8 6 2.5 C_ | 399-5058-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5058-2-ND 500 264.50 |T499C335K025ATE2K5 
25 47 +10 1.2 6 2.4 C_ | 399-5059-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5059-2-ND 500 264.50 |T499C475K025ATE2K4 
6.8 +10 1.7 6 1.9 C_ | 399-5060-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5060-2-ND 500 264.50 |T499C685K025ATE1K9 
6.8 +10 1.7 6 5 Ek D_ | 399-5061-1-ND 2.24 1:95 1.71 |399-5061-2-ND 500 408.00 |T499D685K025ATE1K1 
10 +10 2 6 1.5 C_ | 399-5062-1-ND 1.58 1.38 1.20 _|399-5062-2-ND 500 287.00 |T499C106KO25ATE1K5 
10 +10 25 6 1.0 D_ | 399-5063-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5063-2-ND 500 408.00 |T499D106KO025ATE1KO 
15 +10 3.8 6 1.0 D_ | 399-5064-1-ND§ 2.24 1.95 1.71 |399-5064-2-ND 500 408.00 |T499D156K025ATE1KO 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ | 399-5065-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5065-2-ND 500 408.00 |T499D226K025ATE800 
33 +10 8.3 6 0.7 D__| 399-5066-1-ND 6.60 5.75 5.02 | 399-5066-2-ND 500 1201.00 _|T499D336K025ATE700 
0.15 +10 0.5 4 19.0 A | 399-5067-1-ND 56 49 43 |399-5067-2-ND 2,000 189.00/M |T499A154KO35ATE19K 
35 0.22 +10 0.5 4 18.0 A_ | 399-5068-1-ND 56 49 -43 | 399-5068-2-ND 2,000 189.00/M |T499A224K035ATE18K 
0.33 | +10 0.5 4 15.0 A_ | 399-5069-1-ND 56 49 -43 | 399-5069-2-ND 2,000 189.00/M |T499A334K035ATE15K 
0.47) +10 0.5 4 8.0 B_ | 399-5070-1-ND 75 65 .57  |399-5070-2-ND 2,000 | 254.00/M_ |T499B474KO35ATE8KO 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 1689 


KEMET | surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, @heel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR 0 @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.68 | +10 0.5 4 6.5 B_ | 399-5071-1-ND 75 65 .57  |399-5071-2-ND 2,000 | 254.00/M_ | T499B684KO35ATE6K5 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A_ | 399-5072-1-ND 68 60 -52  |399-5072-2-ND 2,000 | 231.00/M | T499A105KO35ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ | 399-5073-1-ND§ 75 65 -57  |399-5073-2-ND 2,000 | 254.00/M_ | T499B105KO35ATE5KO 
1.5 +10 0.5 6 4.5 C_ | 399-5074-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5074-2-ND 500 264.50 |T499C155KO35ATE4K5 
22 +10 0.5 6 3.5 C__| 399-5075-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5075-2-ND 500 264.50 | T499C225KO35ATE3K5 
35 3.3 +10 1.2 6 2.5 C_ | 399-5076-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5076-2-ND 500 264.50 | T499C335KO35ATE2K5, 
47 +10 1.3 6 2.5 C_ | 399-5077-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5077-2-ND 500 287.00 |T499C475KO35ATE2K5 
47 +10 1 6 15 D_ | 399-5078-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5078-2-ND 500 408.00 |T499D475KO35ATE1K5 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ | 399-5079-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5079-2-ND 500 408.00 | T499D685KO035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 D__| 399-5080-1-ND§ 2.24 1.95 1.71 _|399-5080-2-ND 500 408.00 | T499D106KO35ATE1KO 
22 +10 7.7 6 0.7 X | 399-5081-1-ND§ 6.60 5.75 5.02 |399-5081-2-ND 500 1201.00 |T499X226K035ATE700 
33 +10 11.6 6 0.6 X__| 399-5082-1-ND 8.17 FAL 6.21 |399-5082-2-ND 500 1486.50 | T499X336K035ATE600 
50 3.3 +10 1.7 6 2.0 D_ | 399-5083-1-ND 3.65 3.18 2.78 |399-5083-2-ND 500 664.50 | T499D335KO50ATE2KO 
10 +10 5 6 1.0 D__| 399-5084-1-ND§ 4.57 3.98 3.47 |399-5084-2-ND 500 831.00 | T499D106KO50ATE1KO 
T510 Series, Ultra-Low ESR 
680 +10 27.2 6 0.03 X | 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 = — |T510X687KO04AS 
4 680 +20 27.2 6 0.03 X | 399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 |— = — |T510X687M004AS 
1000 | +10 40 6 0.01 E | 399-1742-1-ND 18.50 16.10 14.06 |— = —__|T510E108K004AS4115 
‘510 Series, Ultra-Low ESR — RoHS Compliant 
680 +10 27.2 6 0.03 X | 399-4002-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-4002-2-ND 500 2684.50 | T510X687KO04AT 
680 +20 27.2 6 0.03 X | 399-4003-1-ND 14.00 12.18 10.64 |399-4003-2-ND 500 2548.00 |T510X687M004AT 
680 +20 27.2 6 0.03 X | 399-5269-1-NDO 14.00 12.18 10.64 | 399-5269-2-ND 500 2548.00 |T510X687M004ATE030 
4 1000 | +10 40 6 0.018 E | 399-3990-1-ND 18.00 15.66 13.68 |399-3990-2-ND 500 3276.00 |1T510E108KO04ATE018 
1000 | +10 40 6 0.01 E_ | 399-3991-1-ND 18.50 16.10 14.06 |399-3991-2-ND 500 3367.00 | T510E108KOO4ATE010 
1000 | +20 40 6 0.018 E | 399-3992-1-ND 16.75 14.58 12.73 |399-3992-2-ND 500 3048.50 |1T510E108MO04ATE018 
1000 | +20 40 6 0.01 E__|399-3993-1-ND 17.25 15.01 13.11 |399-3993-2-ND 500 3139.50 _|T510E108MO04ATE010 
470 +10 28.2 6 0.03 X | 399-4000-1-ND 14.75 12.84 11.21  |399-4000-2-ND 500 2684.50 |T510X477KOO6ATE030 
470 +20 28.2 6 0.03 X | 399-4001-1-ND 14.00 12.18 10.64 | 399-4001-2-ND 500 2548.00 |T510X477MOOGAT 
63 680 +10 40.8 6 0.023 E | 399-3994-1-ND 18.00 15.66 13.68 | 399-3994-2-ND 500 3276.00 |T510E687KOO6AT 
= 680 +10 40.8 6 0.012 E | 399-3995-1-ND 18.50 16.10 14.06 | 399-3995-2-ND 500 3367.00 |1T510E687KO06ATE012 
680 +20 40.8 6 0.023 E | 399-3996-1-NDO 16.75 14.58 12.73 |399-3996-2-ND 500 3048.50 | 1T510E687MO06ATE023 
680 +20 40.8 6 0.012 E__|399-3997-1-ND 17.25 15.01 13.11 |399-3997-2-ND 500 3139.50 | T510E687MOO06ATE012 
40 330 +10 33 6 0.035 X | 399-3998-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-3998-2-ND 500 2684.50 |T510X337K010AT 
330 +20 33 6 0.035 X__| 399-3999-1-ND 14.00 12.18 10.64 | 399-3999-2-ND 500 2548.00 | T510X337M010ATE035 
16 220 +10 35.2 10 0.04 X__| 399-4805-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-4805-2-ND 500 2684.50 | T510X227K016ATE040 
20 100 +20 20 6 0.04 X__| 399-4651-1-ND 12.60 12.18 10.64 | 399-4651-2-ND 500 2548.00 | T510X107M020AT 
25 68 +10 17 8 0.045 X | 399-5230-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5230-2-ND 500 2684.50 | T510X686KO25ATE045 
100 +20 25 8 0.05 E__|399-3989-1-ND 16.25 14.14 12.35 |399-3989-2-ND 500 2957.50 | T510E107M025AT E050 
50 10 +10 5 8 0.12 X | 399-4806-1-ND 16.50 14.36 12.54 |399-4806-2-ND 500 3003.00 |T510X106KO50ATE120 
10 +10 5 8 0.09 X__| 399-4807-1-ND 17.00 14.79 12.92 |399-4807-2-ND 2,000 | 5780.00/M_|T510X106KO50ATEO90 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum 
2 470 +20 94 10 0.04 V__| 399-3156-1-ND 4.50 3.92 3.42 _|399-3156-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ASE040 
100 +20 25 8 0.07 B_ | 399-3157-1-ND 1.10 96 -84 | 399-3157-2-ND 2,000 | 374.00/M |T520B107M2R5ASE070 
100 +20 25 8 0.04 B_ | 399-3314-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3314-2-ND 2,000 | 442.00/M |T520B107M2R5ASE040 
220 +20 55 8 0.07 B_ | 399-3375-1-ND 1.25 1.09 .95  |399-3375-2-ND 2,000 | 425.00/M |T520B227M2R5ASE070 
220 +20 55 10 0.015 V_ | 399-3238-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-3238-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE015 
25 220 +20 55 10 0.012 V__| 399-3392-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3392-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE012 
° 220 +20 55 10 0.009 V_ | 399-3391-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-3391-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ASE009 
330 +20 83 10 0.015 V_ | 399-3241-1-ND 4.75 4.14 3.61 |— = — |T520V337M2R5ASE015 
470 +20 118 10 0.009 V_ | 399-3395-1-ND 5.00 4.35 3.80 |— = — |T520V477M2R5ASE009 
470 +20 118 10 0.015 V_ | 399-3158-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3158-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ASE015 
680 +20 170 10 0.015 D__| 399-3243-1-ND 4.75 4.14 3.61 |— = —__|T520D687M2R5ASE015 
100 +20 30 8 0.07 B_ | 399-3059-1-ND 1.10 96 840 |— = —  |T520B107M003ASE070 
100 +20 30 8 0.04 B_ | 399-3315-1-ND 1.30 1.14 -99  |399-3315-2-ND 2,000 | 442.00/M |T520B107M003ASE040 
150 +20 45 8 0.04 B_ | 399-3316-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-3316-2-ND 2,000 | 493.00/M | T520B157M003ASE040 
3 330 +20 99 10 0.025 V_ | 399-3161-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3161-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ASE025 
680 +20 204 10 0.04 D__| 399-3163-1-ND 4.50 3.92 3.42 _|399-3163-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ASE040 
1000 | +20 300 10 0.03 X | 399-3165-1-ND 9.00 7.83 6.84 |— — —  |T520X108M003ASE030 
1000 | +20 300 10 0.015 X__| 399-3166-1-ND 9.25 8.05 7.03 _|399-3166-2-ND 500 1683.50 | T520X108M003ASE015 
68 +20 27 8 0.04 B_ | 399-3317-1-ND 1.30 1.14 99 |= = —  |T520B686M004ASE040 
100 +20 40 8 0.04 B_ | 399-3318-1-ND 1.30 1.14 99 |= = —  |T520B107M004ASE040 
150 +20 60 10 0.025 V_ | 399-3247-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3247-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MO04ASE025 
150 +20 60 10 0.012 V_ | 399-3384-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3384-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ASE012 
150 +20 60 10 0.009 V_| 399-3383-1-ND 4.25 3.70 3.23 _|399-3383-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157M004ASE009 
220 +20 88 10 0.065 D_ | 399-3321-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-3321-2-ND 500 336.70 | T520D227M004ASE065 
220 +20 88 10 0.045 V_ | 399-1755-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— _ — |T520V227M004ASE045 
A 220 +20 88 10 0.025 V_ | 399-1756-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— _ — |T520V227M004ASE025 
220 +20 88 10 0.009 V__ | 399-3387-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3387-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ASE009 
330 +20 132 10 0.045 D_ | 399-3252-1-ND 1.85 1.61 1.4140 |— = —__|T520D337M004ASE045 
330 +20 132 10 0.009 D_ | 399-3378-1-ND 2.60 2.27 1.98 |— _ —  |T520D337M004ASE009 
330 +20 132 10 0.04 V_ | 399-3251-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3251-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ASE040 
330 +20 132 10 0.012 V__ | 399-3394-1-ND 4.25 3.70 3.23 |— _ — |T520V337M004ASE012 
330 +20 132 10 0.009 V__ | 399-3393-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3393-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ASE009 
680 +20 272 10 0.035 X | 399-3169-1-ND 9.00 7.83 6.84 |— = —  |T520X687M004ASE035 
680 +20 272 10 0.015 X__| 399-3170-1-ND 9.25 8.05 7.03 |— = —__|T520X687M004ASE015 
33 +20 21 8 0.07 B_ | 399-3171-1-ND 1.10 96 84 |— = —  |T520B336MO06ASE070 
100 +20 63 10 0.012 V__ | 399-3382-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— = —  |T520V107MOO6ASE012 
150 +20 94.5 10 0.025 D_ | 399-3334-1-ND 2.10 1.83 1.60 |— = —  |T520D157MO06ASE025 
150 +20 95 10 0.045 V_ | 399-1758-1-ND 3.75 3.27 2.85 |= _ — |T520V157MOO6ASE045 
150 +20 95 10 0.04 V_| 399-3255-1-ND 3.75 3.27 2.85 _|399-3255-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ASE040 
6.3 150 +20 95 10 0.025 V_ | 399-3174-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3174-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ASE025 
150 +20 95 10 0.012 V__ | 399-3386-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-3386-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ASE012 
150 +20 95 10 0.009 V_ | 399-3385-1-ND 4.50 3.92 3.42 |— _ —  |T520V157MOO6ASE009 
220 +20 139 10 0.04 V_ | 399-3175-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3175-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO006ASE040 
220 +20 139 10 0.025 V_ | 399-3176-1-ND 4.75 4.14 3.61 |— = — |T520V227MO006ASE025 
220 +20 139 10 0.012 V_| 399-3390-1-ND 5.00 4.35 3.80. |— _ —__|T520V227M006ASE012 
33 +20 27 8 0.07 B_ | 399-3256-1-ND 1.10 96 -84 | 399-3256-2-ND 2,000 | 374.00/M | T520B336M008ASE070 
8 150 +20 120 10 0.04 D_ | 399-3258-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3258-2-ND 500 682.50 | T520D157MO008ASE040 
150 +20 120 10 0.025 D__| 399-3257-1-ND 4.00 3.48 3.04 _|399-3257-2-ND 500 728.00 _|T520D157MO08ASE025 
68 +20 68 10 0.06 V_ | 399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— = —  |T520V686M010ASE060 
10 68 +20 68 10 0.045 V__ | 399-3330-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— = —  |T520V686M010ASE045 
100 +20 100 10 0.05 V_| 399-3179-1-ND 4.25 3.70 3.23) |— = —__|T520V107M010ASE050 
16 47 +20 76 10 0.07 V__| 399-3331-1-ND 4.50 3.92 3.42 |— = —__|T520V476M016ASE070 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
2 470 +20 94 10 0.04 V__| 399-4107-1-ND 4.50 3.92 3.42 _|399-4107-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ATE040 
47 +20 12 8 0.09 A | 399-4708-1-ND 85 74 -65 |399-4708-2-ND 2,000 | 289.00/M |T520A476M2R5ATEO90 
68 +20 17 8 0.07 A_ | 399-4709-1-ND 1.00 87 -76  |399-4709-2-ND 2,000 | 340.00/M | T520A686M2R5ATE070 
2.5 100 +20 25 8 0.025 B_ | 399-5144-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5144-2-ND 2,000 | 578.00/M_ |T520B107M2R5ATE025 
100 +20 25 8 0.07 B_ | 399-4011-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4011-2-ND 2,000 | 374.00/M |T520B107M2R5ATE070 
100 +20 25 8 0.04 B_ | 399-4010-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4010-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T520B107M2R5ATE040 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1690 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) @DReel° 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C/| ESR O @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 +20 55 8 0.015 B_ | 399-5304-1-ND NEW! 2.25 1.96 1.71 |399-5304-2-ND NEW! | 2,000 | 765.00/M_ |1T520B227M2R5ATE015 
220 +20 55 8 0.03 B_ | 399-4729-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-4729-2-ND 2,000 | 561.00/M | T520B227M2R5ATE030 
220 +20 55 8 0.025 C_ |399-4808-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4808-2-ND 500 364.00 | T520C227M2R5ATE025 
220 +20 55 8 0.035 B_ | 399-3469-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-3469-2-ND 2,000 | 493.00/M_ |T520B227M2R5ATE035 
220 +20 55 8 0.045 C__|399-4652-1-ND 1.58 1.53 1.33 _|399-4652-2-ND 500 318.50 | T520C227M2R5ATE045 
220 +20 55 8 0.07 B_ |399-4016-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-4016-2-ND 2,000 | 425.00/M | T520B227M2R5ATE070 
220 +20 55 10 0.007 V_ |399-4710-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4710-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M2R5ATEO07 
220 +20 55 10 0.007 D_ |399-4722-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4722-2-ND 1,000 1360.00 | T520D227M2R5ATE007 
220 +20 55 10 0.045 V_ | 399-4093-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 399-4093-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ATE045 
220 +20 55 10 0.025 V__|399-4092-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4092-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ATE025 
220 +20 55 10 0.015 V_ |399-4091-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4091-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE015 
220 +20 55 10 0.012 V__|399-4090-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4090-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE012 
220 +20 55 10 0.009 V_ | 399-4089-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4089-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ATE009 
330 +20 83 10 0.007 D_ |399-4712-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-4712-2-ND 500 955.50 |T520D337M2R5ATEO07 
2.5 | 330 +20 83 10 0.04 W_ |399-4809-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4809-2-ND 1,000 1615.00 | T520W337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.007 V_ |399-4711-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-4711-2-ND 1,000 1870.00 | T520V337M2R5ATEO07 
330 +20 83 10 0.04 V_ | 399-4653-1-ND 4.05 3.92 3.42 | 399-4653-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.025 L | 399-5134-1-ND 3.63 3.16 2.76 | 399-5134-2-ND 1,000 1233.00 | T520L337M2R5ATE025 
330 +20 83 10 0.025 V_ |399-4105-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4105-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE025 
330 +20 83 10 0.015 V__ |399-4104-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4104-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M2R5ATE015 
330 +20 99 10 0.009 V_ |399-4103-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-4103-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.007 D_ |399-4654-1-ND 4.73 4.57 3.99 |399-4654-2-ND 500 955.50 |T520D477M2R5ATEO07 
470 +20 118 10 0.009 D_ |399-4062-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-4062-2-ND 500 910.00 |T520D477M2R5ATEO09 
470 +20 118 10 0.009 V_ |399-4108-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-4108-2-ND 1,000 1700.00 | T520V477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.015 V__|399-4110-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4110-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ATE015 
470 +20 118 10 0.012 V_ | 399-4109-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4109-2-ND 1,000 1615.00 |T520V477M2R5ATE012 
680 +20 170 10 0.04 D_ |399-4066-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4066-2-ND 500 819.00 | T520D687M2RS5ATE040 
680 +20 170 10 0.015 D_ |399-4065-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4065-2-ND 500 864.50 | T520D687M2R5ATE015 
1000 | +20 250 10 0.03 D_ | 399-4744-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4744-2-ND 500 819.00 | T520D108M2RS5ATE030 
100 +20 30 8 0.07 B | 399-4005-1-ND 1.10 96 84 | 399-4005-2-ND 2,000 | 374.00/M_ |T520B107MO03ATE070 
100 +20 30 8 0.04 B_ | 399-4004-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4004-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T520B107MO03ATE040 
100 +20 30 8 0.025 B_ |399-5145-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5145-2-ND 2,000 | 578.00/M_ |T520B107MO03ATE025 
150 +20 45 8 0.025 B_ |399-5135-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-5135-2-ND 2,000 | 629.00/M_ |T520B157MO03ATE025 
150 +20 45 8 0.07 B_ |399-4013-1-ND 1.25 1.09 -95 _|399-4013-2-ND 2,000 | 425.00/M_|T520B157MO03ATE070 
3 150 +20 45 8 0.04 B_ |399-4012-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4012-2-ND 2,000 | 493.00/M_ |T520B157MO03ATE040 
330 +20 99 10 0.015 V_ | 399-4095-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4095-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M003ATE015 
330 +20 99 10 0.025 V_ | 399-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4096-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ATE025 
680 +20 204 10 0.04 D_ |399-4064-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4064-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ATE040 
680 +20 204 10 0.015 D_ | 399-4063-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4063-2-ND 500 864.50 | T520D687M003ATE015 
1000) +20 300 10 0.03 X  |399-4114-1-ND 9.00 7.83 6.84 |399-4114-2-ND 500 1638.00 | T520X108MO003ATE030 
1000 | +20 300 10 0.015 X__|399-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 399-4113-2-ND 500 1683.50 | T520X108MO03ATE015 
15 +20 6 8 0.1 T  |399-3245-1-ND 1.25 1.09 95 | 399-3245-2-ND 2,500 | 425.00/M_ | T520T156M004ATE100 
33 +20 13 8 0.07 A |399-4713-1-ND 1.00 .87 76 |399-4713-2-ND 2,000 | 340.00/M | T520A336M004ATE070 
47 +20 19 8 0.07 A |399-4714-1-ND 1.05 92 -80 | 399-4714-2-ND 2,000 | 357.00/M_ |T520A476MO04ATE070 
47 +20 19 8 0.07 T | 399-3380-1-ND 1.35 1.18 1.03 | 399-3380-2-ND 2,500 | 459.00/M_ |T520T476M004ATE070 
68 +20 27 8 0.025 B_ |399-5136-1-ND 1.70 1.48 1.30 | 399-5136-2-ND 2,000 | 578.00/M_ | T520B686MO004ATE025 
68 +20 27 8 0.04 B_ | 399-4025-1-ND 1.30 1.14 99 |399-4025-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T520B686MO004ATE040 
68 +20 27 8 0.07 B_ | 399-4026-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4026-2-ND 2,000 | 374.00/M | T520B686M004ATE070 
100 +20 40 8 0.025 B_ |399-5146-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-5146-2-ND 2,000 | 510.00/M_ |T520B107MO04ATE025 
100 +20 40 8 0.035 B_ |399-4715-1-ND 1.30 1.14 99 |399-4715-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T520B107MO04ATE035 
100 +20 40 8 0.07 B__|399-4007-1-ND 1.10 96 84 | 399-4007-2-ND 2,000 | 374.00/M_|T520B107MO004ATE070 
100 +20 40 8 0.04 B_ | 399-4006-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4006-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T520B107MO04ATE040 
100 +20 40 10 0.07 T  |399-5289-1-ND NEW! 1.75 1.53 1.33  |399-5289-2-ND NEW! | 2,500 | 595.00/M_ |T520T107MO04ATE070 
100 +20 40 10 0.15 T  |399-5288-1-ND NEW! 1.55 1.35 1.18 |399-5288-2-ND NEW! | 2,500 | 527.00/M_ |T520T107MO04ATE150 
150 +20 60 8 0.015 B_ | 399-5305-1-ND NEW! 2.25 1.96 1.71 |399-5305-2-ND NEW! | 2,000 | 765.00/M |T520B157MOO04ATE015 
150 +20 60 8 0.018 B_ |399-5307-1-ND NEW! 2.05 1.79 1.56 | 399-5307-2-ND NEW! | 2,000 | 697.00/M_ |T520B157MO04ATE018 
150 +20 60 8 0.025 C_ |399-4810-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4810-2-ND 500 364.00 | T520C157M004ATE025 
150 +20 60 8 0.03 B_ | 399-4728-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-4728-2-ND 2,000 | 561.00/M_ |T520B157MO04ATE030 
150 +20 60 8 0.04 B_ | 399-4014-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4014-2-ND 2,000 | 493.00/M_ |T520B157MO04ATE040 
150 +20 60 8 0.07 B | 399-4015-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-4015-2-ND 2,000 | 425.00/M_ |T520B157MO004ATE070 
150 +20 60 8 0.045 C_ | 399-4655-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4655-2-ND 500 318.50 | T520C157MO004ATE045 
150 +20 60 10 0.007 D_ |399-4723-1-ND 2.85 2.48 2.17 | 399-4723-2-ND 500 518.50 | T520D157MO04ATE007 
150 +20 60 10 0.007 V_ |399-4716-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4716-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157M004ATE007 
150 +20 60 10 0.025 V_ | 399-4075-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4075-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MO004ATE025 
150 +20 60 10 0.012 V__ | 399-4073-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4073-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO04ATE012 
150 +20 60 10 0.009 V___|399-4072-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4072-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157M004ATE009 
150 +20 60 10 0.015 V_ |399-4074-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4074-2-ND 1,000 1360.00 |T520V157MO04ATE015 
220 +20 88 8 0.045 B_ | 399-4731-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4731-2-ND 2,000 | 493.00/M | T520B227M004ATE045 
220 +20 88 8 0.07 B_ |399-4730-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-4730-2-ND 2,000 | 425.00/M_ |T520B227M004ATE070 
4 220 +20 88 10 0.025 L | 399-5137-1-ND 3.63 3.16 2.76 | 399-5137-2-ND 2,000 | 1233.00/M | T520L227M004ATE025 
220 +20 88 8 0.018 C_ | 399-5233-1-ND 2.25 1.96 1.71 |399-5233-2-ND 500 409.50 | T520C227M004ATE018 
220 +20 88 8 0.015 C |399-5232-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-5232-2-ND 500 455.00 | T520C227M004ATE015 
220 +20 88 10 0.012 D_ |399-4734-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-4734-2-ND 500 427.50 |T520D227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.007 D_ |399-4724-1-ND 2.85 2.48 2.17 |399-4724-2-ND 500 518.50 | T520D227M004ATE007 
220 +20 88 10 0.007 V_ |399-4717-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4717-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227M004ATE007 
220 +20 88 10 0.04 W_ |399-4811-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4811-2-ND 1,000 1445.00 | T520W227M004ATE040 
220 +20 88 10 0.065 D_ |399-4041-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4041-2-ND 500 336.50 | T520D227M004ATEO65 
220 +20 88 10 0.045 V_ |399-4084-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4084-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M004ATE045 
220 +20 88 10 0.025 V_ | 399-4083-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4083-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M004ATE025 
220 +20 88 10 0.012 V_ |399-4082-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4082-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.009 V__|399-4081-1-ND 4.50 3.92 3.42 _|399-4081-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ATE009 
330 +20 132 10 0.007 V_ |399-4656-1-ND 4.28 4.14 3.61 | 399-4656-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M004ATE007 
330 +20 132 10 0.007 D_ |399-4657-1-ND 2.57 2.48 2.17 | 399-4657-2-ND 500 518.50 | T520D337M004ATE007 
330 +20 132 10 0.045 D_ |399-4051-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4051-2-ND 500 336.50 | T520D337M004ATE045 
330 +20 132 10 0.04 D_ |399-4050-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4050-2-ND 500 382.00 | T520D337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.015 D__|399-4049-1-ND 2.35 2.05 1.79 _|399-4049-2-ND 500 427.50 | T520D337M004ATE015 
330 +20 132 10 0.009 D_ |399-4048-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-4048-2-ND 500 473.00 | T520D337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.04 V_ | 399-4100-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4100-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.025 V_ | 399-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4099-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ATE025 
330 +20 132 10 0.012 V_ | 399-4098-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4098-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 V__|399-4097-1-ND 4.50 3.92 3.42 _|399-4097-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ATE009 
470 +20 188 10 0.04 D_ |399-4061-1-ND 2.15 1.88 1.64 | 399-4061-2-ND 500 391.50 | T520D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D_ |399-4060-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4060-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE025 
470 +20 188 10 0.018 D_ |399-4059-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4059-2-ND 500 437.00 | 1T520D477M004ATE018 
470 +20 188 10 0.015 D_ |399-4058-1-ND 2.65 2.31 2.02 |399-4058-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE015 
470 +20 188 10 0.012 D__|399-4057-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 399-4057-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE012 
680 +20 272 10 0.035 X | 399-4120-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 399-4120-2-ND 500 1638.00 | T520X687M004ATE035 
680 +20 272 10 0.015 X  |399-4119-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 399-4119-2-ND 500 1683.50 | T520X687M004ATE015 
680 +20 272 10 0.015 Y | 399-5273-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 399-5273-2-ND 500 1001.00 | T520Y687M004ATE015 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Digi@Reel 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont. Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C| ESR @ 25°C | Size |Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code |Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
15 +20 9.5 8 0.1 T  |399-3254-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-3254-2-ND 2,500 | 425.00/M_ | T520T156MOO6ATE100 
22 +20 14 8 0.09 A |399-4718-1-ND 1.00 87 -76 |399-4718-2-ND 2,000 | 340.00/M | T520A226MO06ATEO90 
22 +20 14 8 0.1 A |399-5271-1-ND 85 74 -65 |399-5271-2-ND 2,000 | 289.00/M_ | T520A226MO06ATE100 
33 +20 20.8 8 0.07 T  |399-3354-1-ND 1.35 1.18 1.03 |399-3354-2-ND 2,500 | 459.00/M_ | T520T336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.07 A___|399-4719-1-ND 1.05 92 -80 | 399-4719-2-ND 2,000 | 357.00/M_ | T520A336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.07 B_ |399-4018-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4018-2-ND 2,000 | 374.00/M_ | T520B336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.04 B_ |399-4017-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4017-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T520B336MO06ATE040 
33 +20 21 8 0.025 B_ |399-5122-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5122-2-ND 2,000 | 578.00/M_ | T520B336MO06ATE025 
47 +20 30 8 0.07 B_ |399-4024-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4024-2-ND 2,000 | 374.00/M_ |T520B476MO06ATE070 
47 +20 30 8 0.07 T _ |399-3470-1-ND 1.35 1.18 1.03 |399-3470-2-ND 2,500 | 459.00/M_ | T520T476MO06ATE070 
47 +20 30 8 0.04 B_ |399-4023-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4023-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T520B476MOO06ATE040 
47 +20 30 8 0.04 T  |399-4977-1-ND 1.55 1.35 1.18  |399-4977-2-ND 2,500 | 527.00/M_ | T520T476MOO6ATE040 
47 +20 30 8 0.025 B_ |399-5138-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5138-2-ND 2,000 | 578.00/M_ | T520B476MOO6ATE025 
68 +20 43 8 0.07 B_ |399-4028-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4028-2-ND 2,000 | 374.00/M_ | T520B686MO06ATE070 
68 +20 43 8 0.04 B_ |399-4027-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4027-2-ND 2,000 | 442.00/M _ | T520B686MO06ATE040 
68 +20 43 10 0.07 T  |399-5291-1-ND NEW! 1.70 1.48 1.30 |399-5291-2-ND NEW! | 2,500 | 578.00/M_ | T520T686MO06ATE070 
68 +20 43 10 0.15 T  |399-5290-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14  |399-5290-2-ND NEW! | 2,500 | 510.00/M_ | T520T686MO06ATE150 
68 +20 43 8 0.025 B_ |399-5231-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5231-2-ND 2,000 | 578.00/M_ | T520B686MO06ATE025 
68 +20 43 10 0.07 U_ |399-5287-1-ND NEW! 3.25 2.83 2.47  |399-5287-2-ND NEW! 1,000 1105.00 | TS520U686MO06ATE070 
100 +20 63 8 0.07 B__|399-4009-1-ND 1.20 1.05 -92 | 399-4009-2-ND 2,000 | 408.00/M_|1T520B107MOO6ATE070 
100 +20 63 10 0.015 V_ |399-5210-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-5210-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE015 
100 +20 63 8 0.015 B_ |399-5306-1-ND NEW! 2.20 1.92 1.68 |399-5306-2-ND NEW! | 2,000 | 748.00/M_ |T520B107MOO6ATE015 
100 +20 63 8 0.018 B_ |399-5308-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 |399-5308-2-ND NEW! | 2,000 | 680.00/M | 1T520B107MOO6ATE018 
100 +20 63 8 0.04 B_ |399-4008-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4008-2-ND 2,000 | 476.00/M_ | T520B107MOO6ATE040 
100 +20 63 8 0.025 C_ /399-4812-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4812-2-ND 1,000 708.00 | T520C107MOO6ATE025 
100 +20 63 8 0.045 B_ |399-5147-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-5147-2-ND 2,000 | 476.00/M_ |T520B107MOO6ATE045 
100 +20 63 8 0.045 C_ |399-4658-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4658-2-ND 500 318.50 | T520C107MO06ATE045 
100 +20 63 10 0.007 D_ |399-4725-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4725-2-ND 500 773.50 | T520D107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.007 V_ |399-4720-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4720-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.012 V___|399-4068-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4068-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE012 
100 +20 63 10 0.009 V_ |399-4067-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4067-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107MOO6ATE009 
100 +20 63 10 0.045 V_ |399-4978-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4978-2-ND 1,000 1275.00 | T520V107MOO6ATE045 
100 +20 63 10 0.04 W_ |399-4735-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4735-2-ND 1,000 1360.00 | T520W107MOO6ATE040 
150 +20 95 8 0.045 B_ |399-4733-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4733-2-ND 2,000 | 476.00/M_ |T520B157MOO6ATE045 
150 +20 95 8 0.07 B_ |399-4732-1-ND 1.20 1.05 -92 | 399-4732-2-ND 2,000 | 408.00/M_|1T520B157MO06ATE070 
150 +20 95 10 0.007 D_ |399-4726-1-ND 2.85 2.48 2.17 |399-4726-2-ND 500 518.50 | T520D157MOO6ATE007 
63 150 +20 95 10 0.007 V_ |399-4721-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4721-2-ND 1,000 1615.00 | T520V157MOO6ATE007 
. 150 +20 95 10 0.055 D_ |399-4035-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4035-2-ND 500 336.50 | T520D157MOO6ATE055 
150 +20 94.5 8 0.055 U_ _|399-5310-1-ND NEW! 3.75 3.27 2.85 |399-5310-2-ND NEW! 1,000 1275.00 | T520U157MOO6ATEO55 
150 +20 94.5 10 0.025 D__|399-4034-1-ND 2.10 1.83 1.60 _|399-4034-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ATE025 
150 +20 94.5 8 0.045 U_ |399-5311-1-ND NEW! 4.00 3.48 3.04 |399-5311-2-ND NEW! 1,000 1360.00 |T520U157MOO6ATE045 
150 +20 95 10 0.015 D_ |399-4033-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4033-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ATE015 
150 +20 95 10 0.045 V_ |399-4080-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4080-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE045 
150 +20 95 10 0.04 V_ |399-4079-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4079-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE040 
150 +20 95 10 0.015 V___|399-5272-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-5272-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ATE015 
150 +20 95 10 0.025 L  |399-5139-1-ND 3.60 3.14 2.74 |399-5139-2-ND 500 655.00 | T520L157MOO6ATE025 
150 +20 95 10 0.025 V_ |399-4078-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4078-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ATE025 
150 +20 95 10 0.012 V_ |399-4077-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4077-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ATE012 
150 +20 95 10 0.009 V_ |399-4076-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4076-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ATEO09 
220 +20 139 8 0.018 C__ /399-5235-1-ND 2.35 2.05 1.79 _|399-5235-2-ND 500 427.50 | T520C227MO06ATE018 
220 +20 139 8 0.015 C  |399-5234-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-5234-2-ND 500 473.00 | T520C227MO06ATE015 
220 +20 139 10 0.05 D_ |399-4044-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4044-2-ND 500 336.50 | T520D227MO06ATE050 
220 +20 139 10 0.04 D_ |399-4043-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4043-2-ND 500 382.00 | T520D227MO06ATE040 
220 +20 139 10 0.025 D_ /399-5167-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-5167-2-ND 500 382.00 | T520D227MO06ATE025 
220 +20 139 10 0.018 D__ |399-5166-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-5166-2-ND 500 427.50 | T520D227MO06ATE018 
220 +20 139 10 0.009 D_ |399-4042-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-4042-2-ND 500 473.00 | T520D227MO06ATE009 
220 +20 139 10 0.007 D_ |399-4660-1-ND 2.57 2.48 2.17  |399-4660-2-ND 500 518.50 | T520D227MO06ATE007 
220 +20 139 10 0.04 V_ |399-4088-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4088-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M006ATE040 
220 +20 139 10 0.025 V_ |399-4087-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4087-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227M006ATE025 
220 +20 139 10 0.012 V__|399-4086-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-4086-2-ND 1,000 1700.00 | T520V227M006ATE012 
220 +20 139 10 0.009 V_ |399-4085-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-4085-2-ND 1,000 1785.00 | T520V227M006ATE009 
220 +20 139 10 0.007 V_ |399-4659-1-ND 4.95 4.79 4.18 |399-4659-2-ND 1,000 1870.00 | T520V227MO006ATE007 
330 +20 208 10 0.045 D_ |399-4055-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4055-2-ND 500 336.50 | T520D337MO06ATE045 
330 +20 208 10 0.04 D_ |399-4054-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4054-2-ND 500 382.00 | T520D337MO06ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D___|399-4053-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4053-2-ND 500 382.00 | T520D337MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.018 D_ /|399-5149-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-5149-2-ND 500 427.50 | T520D337MO06ATE018 
330 +20 208 10 0.015 D_ /399-4052-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-4052-2-ND 500 427.50 | T520D337MO06ATE015 
330 +20 208 10 0.04 V_ |399-4102-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4102-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337MO006ATE040 
330 +20 208 10 0.025 V_ |399-4101-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4101-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M006ATE025 
330 +20 208 10 0.018 V__|399-5148-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-5148-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337M006ATE018 
470 +20 296 10 0.04 X  |399-4118-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4118-2-ND 500 2229.50 | T520X477MO06ATE040 
470 +20 296 10 0.035 X = |399-4117-1-ND 12.50 10.88 9.50 |399-4117-2-ND 500 2275.00 |T520X477MO06ATE035 
470 +20 296 10 0.03 D_ |399-4661-1-ND 4.05 3.92 3.42 |399-4661-2-ND 500 819.00 | 1T520D477MO06ATE030 
470 +20 296 10 0.025 D___|399-4985-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4985-2-ND 500 864.50 | T520D477MO06ATE025 
33 +20 26 8 0.025 B |399-5121-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5121-2-ND 2,000 | 578.00/M | T520B336MO08ATE025 
33 +20 26 8 0.04 B_ |399-4019-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4019-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T520B336MO08ATE040 
33 +20 27 8 0.07 B_ |399-4020-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4020-2-ND 2,000 | 374.00/M_ | T520B336MO008ATE070 
33 +20 26 8 0.07 T  |399-4813-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-4813-2-ND 2,500 | 561.00/M | T520T336MO008ATE070 
8 33 +20 26 8 0.08 T _ |399-4787-1-ND 1.31 1.27 1.11 |399-4787-2-ND 2,500 | 493.00/M_ | T520T336M008ATE080 
47 | +20 38 8 0.035 B |399-4979-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4979-2-ND 2,000 | 476.00/M | T520B476M008ATE035 
47 +20 38 8 0.07 B_ |399-4980-1-ND 1.20 1.05 -92  |399-4980-2-ND 2,000 | 408.00/M_ | T520B476MO08ATE070 
150 +20 120 10 0.055 D_ |399-4038-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4038-2-ND 500 637.00 | T520D157MO08ATE055 
150 +20 120 10 0.04 D_ |399-4037-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4037-2-ND 500 682.50 | T520D157MO08ATE040 
150 +20 120 10 0.025 D___|399-4036-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4036-2-ND 500 728.00 | T520D157MO08ATE025 
10 +20 10 8 0.08 A |399-4788-1-ND 1.08 1.05 -92 |399-4788-2-ND 2,000 | 408.00/M | T520A106M010ATE080 
15 +20 15 8 0.08 A |399-4789-1-ND 1.13 1.09 -95  |399-4789-2-ND 2,000 | 425.00/M_ | T520A156M010ATE080 
33 +20 33 10 0.04 T  |399-5406-1-ND NEW! 1.70 1.48 1.30 |399-5406-2-ND NEW! | 2,500 | 578.00/M_ | T520T336M010ATE040 
33 +20 33 8 0.08 T  |399-4790-1-ND 1.35 1.31 1.14 |399-4790-2-ND 2,500 | 510.00/M | T520T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.07 T  |399-4814-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-4814-2-ND 2,500 | 578.00/M_ | T520T336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.07 B_ |399-4022-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4022-2-ND 2,000 | 374.00/M_ | T520B336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.04 B_ |399-4021-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4021-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T520B336M010ATE040 
33 +20 33 10 0.025 B_ |399-5120-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5120-2-ND 2,000 | 578.00/M_ | T520B336M010ATE025 
10 47 +20 47 8 0.035 B_ |399-4981-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-4981-2-ND 2,000 | 510.00/M | T520B476M010ATE035 
47 +20 47 8 0.07 B__|399-4982-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4982-2-ND 2,000 | 442.00/M_|1T520B476M010ATE070 
68 +20 68 8 0.045 C_ |399-4662-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4662-2-ND 500 318.50 | T520C686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.06 V_ /399-4112-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4112-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATEO60 
68 +20 68 8 0.055 U__|399-5140-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-5140-2-ND 1,000 1190.00 | T520U686M010ATEO55 
68 +20 68 10 0.045 V_ |399-4111-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4111-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.025 V___|399-4745-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4745-2-ND 1,000 1445.00 | T520V686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.025 W_ |399-4815-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-4815-2-ND 1,000 1530.00 | T520W686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.04 V_ |399-4816-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4816-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE040 
68 +20 68 10 0.04 W_ |399-4746-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4746-2-ND 1,000 1445.00 | TS20W686M010ATE040 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size |Digi-Key Cut Tape Price Each __| Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code |Part No. a 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 +20 68 10 0.1 V_ |399-4983-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4983-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATE100 
68 +20 68 10 0.1 D_ |399-4984-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 399-4984-2-ND 500 637.00 | T520D686M010ATE100 
100 +20 100 10 0.08 D_ |399-4030-1-ND 1.85 1.61 1.41 | 399-4030-2-ND 500 336.50 | T520D107M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D_ /|399-4029-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4029-2-ND 500 382.00 | T520D107M010ATE055 
100 +20 100 10 0.05 V___|399-4071-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4071-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE050 
100 +20 100 10 0.045 V_ |399-4070-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4070-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE045 
100 +20 100 10 0.04 W_ |399-5150-1-ND 4.30 3.75 3.27 | 399-5150-2-ND 1,000 1462.00 | T520W107M010ATE040 
100 +20 100 10 0.025 V_ |399-4069-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4069-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107M010ATE025 
100 +20 100 10 0.025 L  |399-5141-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 399-5141-2-ND 500 673.50 | T520L107M010ATE025 
40 150 +20 150 10 0.055 D__|399-4040-1-ND 1.85 1.61 1.41 | 399-4040-2-ND 500 336.50 | T520D157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.04 D_ |399-4039-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4039-2-ND 500 382.00 | 1520D157M010ATE040 
150 +20 150 10 0.055 C |399-5286-1-ND NEW! 1.95 1.70 1.49 |399-5286-2-ND NEW! 500 355.00 | T520C157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.04 V_ |399-5292-1-ND NEW! 4.40 3.83 3.35 | 399-5292-2-ND NEW! 1,000 1496.00 | T520V157M010ATE040 
150 +20 150 10 0.015 Y  |399-5407-1-ND NEW! 5.75 5.01 4.37 | 399-5407-2-ND NEW! 500 977.50 |T520Y157M010ATEO15 
220 +20 220 10 0.04 D___|399-4047-1-ND 2.15 1.88 1.64 | 399-4047-2-ND 500 391.50 | T520D227M010ATE040 
220 +20 220 10 0.025 D_ |399-4046-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4046-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE025 
220 +20 220 10 0.018 D_ |399-4045-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4045-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE018 
330 +20 330 10 0.01 X  |399-4727-1-ND 13.00 11.31 9.88 |399-4727-2-ND 500 2366.00 | T520X337M010ATE010 
330 +20 330 10 0.04 X  |399-4116-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4116-2-ND 500 2229.50 | T520X337M010ATE040 
330 +20 330 10 0.025 X__|399-4115-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 399-4115-2-ND 500 2275.00 | T520X337M0 10ATE025 
12.5 15 +20 18.8 8 0.080 T___[399-5309-1-ND NEW! 1.65 1.44 1.26 | 399-5309-2-ND NEW! | 2,500 | 561.00/M_|1T520T156M12RATE080 
22 +20 35 8 0.08 C  /399-5119-1-ND 1.95 1.70 1.49 |399-5119-2-ND 500 355.00 | T520C226M016ATE080 
33 +20 53 10 0.045 V_ |399-4738-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4738-2-ND 1,000 1615.00 | T520V336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.045 W_ |399-4736-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4736-2-ND 1,000 1615.00 | T520W336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.06 V_ |399-4094-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4094-2-ND 1,000 1530.00 | T520V336M016ATE060 
16 47 +20 75 10 0.045 W_ _|399-4737-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4737-2-ND 1,000 1615.00 | T520W476M016ATE045 
47 +20 7D: 10 0.045 V_ |399-4739-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4739-2-ND 1,000 1615.00 | T520V476M016ATE045 
47 +20 75 10 0.035 D_ |399-3468-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 399-3468-2-ND 500 637.00 | T520D476M016ATE035 
47 +20 75 10 0.07 D_ |399-4056-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-4056-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ATE070 
47 +20 76 10 0.07 V_ |399-4106-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4106-2-ND 1,000 1530.00 | 1T520V476M016ATE070 
68 +20 109 10 0.05 D__ /399-5151-1-ND 3.25 2.83 2.47 __|399-5151-2-ND 500 591.50 | T520D686M016ATE050 
20 22 +20 44 10 0.04 V___|[399-4740-1-ND 4.75 4.14 3.61 | 399-4740-2-ND 1,000 1615.00 | T520V226M020ATE040 
25 15 +20 37.5 10 0.08 D_ |399-4032-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-4032-2-ND 500 591.50 | T520D156M025ATE080 
15 +20 38 10 0.06 D__|399-4031-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 399-4031-2-ND 500 637.00 | T520D156M025ATEO60 
T525 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
330 +20 83 10 0.025 D_ /399-3261-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3261-2-ND 500 905.50 | T525D337M2R5ATE025 
2.5 | 470 +20 118 10 0.025 D_ /399-3262-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3262-2-ND 500 905.50 | T525D477M2R5ATE025 
680 +20 170 10 0.025 D___|399-3263-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3263-2-ND 500 905.50 | T525D687M2R5ATEO25 
100 +20 30 8 0.08 B |399-3264-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3264-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T525B107MO03ATE080 
150 +20 45 8 0.08 B_ |399-3265-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3265-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T525B157MO03ATE080 
3 330 +20 99 10 0.025 D_ /399-3266-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3266-2-ND 500 905.50 | T525D337M003ATE025 
470 +20 141 10 0.025 D_ |399-3267-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3267-2-ND 500 905.50 | T525D477MO03ATE025 
680 +20 204 10 0.025 D___|399-3268-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3268-2-ND 500 905.50 | T525D687M003ATE025 
68 +20 27.2 8 0.08 B_ |399-3269-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3269-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T525B686MO004ATE080 
100 +20 40 8 0.08 B_ |399-3270-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3270-2-ND 2,000 | 442.00/M_ |T525B107M004ATE080 
4 220 +20 88 10 0.025 D_ /399-3271-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3271-2-ND 500 905.50 | T525D227M004ATE025 
330 +20 132 10 0.025 D_ /399-3272-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3272-2-ND 500 905.50 | T525D337M004ATE025 
470 +20 188 10 0.04 D_ /399-3151-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3151-2-ND 500 905.50 | 1525D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D__|399-3273-1-ND §.23 4.55 3.98 | 399-3273-2-ND 500 951.00 | T525D477MO004ATE025 
33 +20 20.8 8 0.08 B |399-3274-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3274-2-ND 2,000 | 442.00/M | T525B336MO06ATE080 
47 +20 29.6 8 0.08 B_ |399-3275-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3275-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T525B476MOO6ATE080 
68 +20 42.8 8 0.08 B_ |399-3276-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3276-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T525B686MOO6ATE080 
6.3 150 +20 95 10 0.025 D_ |399-3277-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3277-2-ND 500 951.00 | T525D157MOO6ATE025 
220 +20 139 10 0.025 D__|399-3278-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3278-2-ND 500 951.00 | T525D227MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.04 D_ /399-3152-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3152-2-ND 500 905.50 | T525D337MO006ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D___|399-3279-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3279-2-ND 500 951.00 | T525D337MO06ATE025 
8 33 +20 26 8 0.08 T__[399-4792-1-ND 1.53 1.48 1.30 | 399-4792-2-ND 2,500 | 578.00/M_ | T525T336MO08ATE080 
33 +20 33 8 0.08 T  |399-4793-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4793-2-ND 2,500 | 595.00/M | T525T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.08 B_ |399-3280-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3280-2-ND 2,000 | 442.00/M_ | T525B336M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D_ |399-3153-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3153-2-ND 500 905.50 | 7T525D107M010ATE055 
10 100 +20 100 10 0.025 D_ /399-3281-1-ND 5.23 4.55 3.98 |399-3281-2-ND 500 951.00 | 1525D107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D_ /399-3154-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3154-2-ND 500 905.50 | 1525D157M010ATEO55 
150 | +20 150 10 0.025 D  |399-3282-1-ND 5.23 4.55 3.98 |399-3282-2-ND 500 951.00 | 1525D157M010ATE025 
220 +20 220 10 0.025 D__|399-3283-1-ND §.23 4.55 3.98 | 399-3283-2-ND 500 951.00 | T525D227M010ATE025 
16 47 +20 75.2 10 0.065 D_ |399-3155-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3155-2-ND 500 905.50 | T525D476M016ATEO65 
47 +20 76 10 0.035 D___|399-3284-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3284-2-ND 500 951.00 _|T525D476M016ATE035 
T528 Series, Face Down Termination — RoHS Compliant 
25 330 +20 83 10 0.008 Z_ |399-5142-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5142-2-ND 1,000 2465.00 | T528Z337M2R5ATEO08 
s 470 +20 118 10 0.008 Z__|399-5143-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-5143-2-ND 1,000 2550.00 | T528Z477M2R5ATEO08 
100 +20 30 10 0.15 | 399-5236-1-ND 5.10 4.44 3.88 | 399-5236-2-ND 3,000 |1734.00/M | T5281107MO03ATE150 
3 100 +20 30 10 0.2 | 399-5237-1-ND 4.85 4.22 3.69 | 399-5237-2-ND 3,000 |1649.00/M | T5281107MO003ATE200 
330 +20 99 10 0.15 M_ |399-5250-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 399-5250-2-ND 2,000 |1870.00/M | T528M337M003ATE150 
330 +20 99 10 0.2 M__|{399-5251-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 399-5251-2-ND 2,000 |1785.00/M_|T528M337M003ATE200 
68 +20 27.2 10 0.15 | 399-5242-1-ND 5.10 4.44 3.88 | 399-5242-2-ND 3,000 |1734.00/M | T528I686MO004ATE150 
68 +20 27.2 10 0.2 | 399-5243-1-ND 4.85 4.22 3.69 | 399-5243-2-ND 3,000 |1649.00/M | T528I686M004ATE200 
220 +20 88 10 0.15 M_ |399-5248-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 399-5248-2-ND 2,000 |1870.00/M | T528M227M004ATE150 
4 220 +20 88 10 0.2 M_ |399-5249-1-ND §.25 4.57 3.99 |399-5249-2-ND 2,000 |1785.00/M | T528M227M004ATE200 
220 +20 88 10 0.009 Z__|399-5254-1-ND 7.25 6.31 5.51 | 399-5254-2-ND 1,000 2465.00 | T528Z227M004ATE009 
220 +20 88 10 0.012 Z_ |399-5255-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-5255-2-ND 1,000 2380.00 | 1528Z227M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 Z_ |399-5258-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-5258-2-ND 1,000 2550.00 | 1528Z337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.012 Z__|399-5259-1-ND 7.25 6.31 5.51 | 399-5259-2-ND 1,000 2465.00 | T528Z337MO004ATE012 
47 +20 29.6 10 0.15 | 399-5240-1-ND 5.10 4.44 3.88 | 399-5240-2-ND 3,000 |1734.00/M | T5281476MOO6ATE150 
47 +20 33 10 0.2 | 399-5241-1-ND 4.85 4.22 3.69 |399-5241-2-ND 3,000 |1649.00/M | T5281476MOO6ATE200 
150 +20 94.5 10 0.15 M_ |399-5246-1-ND 5.75 5.01 4.37 | 399-5246-2-ND 2,000 |1955.00/M | T528M157MOO6ATE150 
63 150 +20 94.5 10 0.2 M_ |399-5247-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 399-5247-2-ND 2,000 |1870.00/M | T528M157MOO6ATE200 
. 150 +20 94.5 10 0.009 Z__|399-5252-1-ND 7.25 6.31 5.51 | 399-5252-2-ND 1,000 2465.00 | 1528Z157MOO6ATEO09 
150 | +20 94.5 10 0.012 Z  |399-5253-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-6253-2-ND 1,000 | 2380.00 |1528Z157MO06ATE012 
220 +20 138.6 10 0.009 Z_ |399-5256-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-5256-2-ND 1,000 2550.00 | 1528Z227MO06ATEO09 
220 +20 138.6 10 0.012 Z__|399-5257-1-ND 7.25 6.31 5.51 | 399-5257-2-ND 1,000 2465.00 | T528Z227MO06ATE012 
33 +20 33 10 0.15 | 399-5238-1-ND 5.15 4.49 3.92 |399-5238-2-ND 3,000 |1751.00/M | T5281336M010ATE150 
10 33 +20 33 10 0.2 | 399-5239-1-ND 4.90 4.27 3.73 | 399-5239-2-ND 3,000 |1666.00/M | T5281336M010ATE200 
100 +20 100 10 0.15 M_ |399-5244-1-ND 5.75 5.01 4.37 | 399-5244-2-ND 2,000 |1955.00/M | T528M107M010ATE150 
100 +20 100 10 0.2 M__|399-5245-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 399-5245-2-ND 2,000 |1870.00/M_[T528M107M010ATE200 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum 
25 470 +20 118 8 0.006 D_ |399-3399-1-ND 10.50 9.14 7.98 |— _ — |T530D447M2R5ASE006 
680 +20 170 8 0.01 D___|399-3332-1-ND 10.25 8.92 7.79 |= = —__|T530D687M2R5ASE010 
10 150 +20 150 8 0.006 D___|399-3396-1-ND 10.50 9.14 7.98 [EE = —__|T530D157M010ASE006 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
470 +20 118 8 0.006 D_ /399-4127-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4127-2-ND 500 1911.00 | 1530D447M2R5ATE006 
2.5 | 560 +20 140 8 0.005 D_ /399-4128-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-4128-2-ND 500 2002.00 | T530D567M2R5ATEO0S 
680 +20 170 8 0.01 D_ /|399-4130-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4130-2-ND 500 1865.50 | T530D687M2R5ATE010 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1693 


KEMET _ Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR O @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. ul 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
680 +20 170 8 0.006 X | 399-4987-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4987-2-ND 500 2138.50 | T530X687M2R5ATE006 
680 +20 170 8 0.006 Y | 399-3471-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-3471-2-ND 500 2002.00 | T530Y687M2R5ATE006 
2.5 | 1000) +20 250 8 0.006 X | 399-4132-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 399-4132-2-ND 500 2229.50 | T530X108M2R5ATE006 
1000) +20 250 8 0.005 Y | 399-4749-1-ND 11.50 10.01 8.74 |399-4749-2-ND 500 2093.00 | T530Y108M2R5ATE005 
1500 | +20 375 8 0.005 X__| 399-5274-1-ND 13.50 11.75 10.26 | 399-5274-2-ND 500 2457.00 | T530X158M2R5ATEO05 
680 +20 204 8 0.01 D_ | 399-4129-1-ND 10.25 8.92 7.79 |399-4129-2-ND 500 1865.50 | T530D687M003ATE010 
3 1000) +20 300 8 0.01 X | 399-4131-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-4131-2-ND 500 2138.50 | T530X108M003ATE010 
1500 | +20 450 8 0.008 X__| 399-4133-1-ND 13.00 11.31 9.88 | 399-4133-2-ND 500 2366.00 | T530X158M003ATE008 
330 +20 132 8 0.006 D_ | 399-4124-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4124-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ATEO06 
470 +20 188 8 0.006 D_ | 399-4986-1-ND 10.75 9.36 8.17 | 399-4986-2-ND 500 1956.50 | 1T530D477MO004ATEO06 
470 +20 188 8 0.01 D_ | 399-4126-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4126-2-ND 500 1865.50 | 1T530D477M004ATE010 
4 680 +20 272 8 0.004 X | 399-4817-1-ND 13.25 11.53 10.07 |399-4817-2-ND 500 2411.50 | T530X687M004ATE004 
680 +20 272 8 0.01 X_| 399-4139-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4139-2-ND 500 2138.50 | T530X687M004ATE010 
680 +20 272 8 0.006 X | 399-4138-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 399-4138-2-ND 500 2229.50 | T530X687M004ATE006 
680 +20 272 8 0.005 Y__| 399-4750-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4750-2-ND 500 2093.00 _| TS530Y687M004ATE005 
220 +20 139 8 0.006 D_ | 399-4122-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4122-2-ND 500 1911.00 | T530D227MO06ATEO06 
330 +20 208 8 0.01 D_ | 399-4125-1-ND 10.00 8.70 7.60 |399-4125-2-ND 500 1820.00 | T530D337MO06ATE010 
330 +20 208 8 0.006 Y | 399-3472-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-3472-2-ND 500 2002.00 | T530Y337MO006ATE006 
6.3 | 330 +20 208 8 0.006 D_ | 399-4751-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4751-2-ND 500 1911.00 | T530D337MOO6ATEO06 
470 +20 296 8 0.005 Y__| 399-4752-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4752-2-ND 500 2093.00 | T530Y477MOO6ATE00S 
470 +20 296 8 0.01 X | 399-4137-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-4137-2-ND 500 2138.50 | T530X477MO06ATE010 
470 +20 297 8 0.006 X | 399-4136-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 399-4136-2-ND 500 2229.50 | T530X477MO06ATE006 
680 +20 428 8 0.018 X__ | 399-5408-1-ND NEW! 11.75 10.23 8.93 | 399-5408-2-ND NEW! 500 2138.50 | T530X687MO06ATE018 
150 +20 150 8 0.006 D_ | 399-4121-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4121-2-ND 500 1911.00 | 1T530D157M010ATEO06 
150 +20 150 8 0.01 D_ | 399-4791-1-ND 9.00 8.70 7.60 |399-4791-2-ND 500 1820.00 |1530D157M010ATE010 
220 +20 220 8 0.01 D_ | 399-4123-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4123-2-ND 500 1820.00 | 1530D227M010ATE010 
10 220 +20 220 8 0.006 D_ | 399-4747-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4747-2-ND 500 1911.00 | 1530D227M010ATEO06 
220 +20 220 8 0.006 Y__| 399-4748-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-4748-2-ND 500 2002.00 | T530Y227M010ATE006 
330 +20 330 8 0.01 X | 399-4135-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-4135-2-ND 500 2138.50 | T530X337M010ATE010 
330 +20 330 8 0.006 X__| 399-4134-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 399-4134-2-ND 500 2229.50 | T530X337M010ATE006 
150 +20 240 8 0.015 X | 399-4663-1-ND 12.60 12.18 10.64 | 399-4663-2-ND 500 2548.00 |T530X157M016ATE015 
16 150 +20 240 8 0.025 X | 399-4664-1-ND 12.15 A175 10.26 | 399-4664-2-ND 500 2457.00 | T530X157M016ATE025 
150 +20 240 8 0.04 X | 399-4665-1-ND 11.70 11.31 9.88 | 399-4665-2-ND 500 2366.00 | T530X157M016ATE040 


Kits - ROHS Compliant 


 399-5260-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 04) 10 each of values denoted (100 total pieces) 
§ 399-5278-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 09) 10 each of values denoted (100 total pieces) 
399-5270-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 08) See Digi-Key website for values included (160 total pieces) 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors 


KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. 
The structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and 
a conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: 
* Extremely low ESR * High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies * No 
voltage derating up to 125°C * Robust to the surface-mount process * No dry-out-related failure mechanism 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 


RoHS 


COMrLiAnt 


® 
Digi@Reel” 


Side View 


Bottom View 


solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Size Code 
the AO-CAP can reduce component counts, which allows the designer to save board space and offers a more 
cost-effective solution. Kemet EIA L w H KMin. | F +01 S +0.2 
The AO-CAP has excellent surge current performance and long-term reliability. There is no recommended Vv 7343-20 7.3+0.3 4.3+0.3 1.9+0.1 1.4 24 1.3 
derating of application voltage to reduce failure rate. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C. The approximate D 7343-31 7.3+0.3 43+0.3 28+0.3 1.3 24 1.3 
capacitance shift over the temperature range for -55°C is -15%, and for 125°C is +15%. Capacitance x 7343-43 7.3+0.3 4.3+0.3 4.0+0.3 24 24 1.3 
Tolerance: +20% 
DC DF % ESR) | Ripple Current 
Leakage | @ 25°C | @ 25°C | Arms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap Size | pA @ 25°C | 120Hz | 100kHz | atMax.ESR | Digi-Key Price Each Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) Code | Maximum Max. Max. -55°C ~ 125°C | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
100 Vv 12 6 0.028 2.1 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107MO002ATE028 
150 Vv 18 6 0.028 2.1 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157MO02ATE028 
180 D 21.6 6 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002ATE018 
220 D 26.4 6 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002ATE018 
2 220 D 26.4 6 0.015 3.2 399-3034-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002ATE015 
220 D 26.4 6 0.012 3.5 399-3035-1-ND 3.38 3.17 2.75 399-3035-2-ND 500 845.00 A700D227M002ATE012 
270 x 26.4 6 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3036-2-ND 500 1000.00 A700X277M002ATE015, 
330 x 39.6 6 0.015 3.3 399-3037-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3037-2-ND 500 1000.00 A700X337M002ATE015 
390 x 46.8 6 0.01 41 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002ATE010 
470 x 56.4 6 0.015 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477MO002ATE015, 
82 Vv 12.3 6 0.028 2.1 399-3041-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3041-2-ND 1,000 990.00 A700V826M2R5ATE028 
2.5 150 D 22.5 6 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3042-2-ND 500 745.00 A700D157M2R5ATE018 
220 x 33 6 0.015 3.3 399-3043-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3043-2-ND 500 1000.00 A700X227M2R5ATEO15 
82 Vv 19.7 6 0.028 2.1 399-3044-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826MO004ATE028, 
120 D 28.8 6 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3045-2-ND 500 745.00 A700D127M004ATE018 
4 150 D 36 6 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3046-2-ND 500 745.00 A700D157MO004ATE018 
180 x 43.2 6 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187MO04ATE015, 
220 x 52.8 6 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004ATE015, 
270 x 64.8 6 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277M004ATE015 
33 Vv 8.3 6 0.028 2.1 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO06ATE028 
47 Vv 11.8 6 0.025 3.3 399-5277-1-ND 2.18 2.05 1.78 399-5277-2-ND 1,000 1090.00 A700V476MOO6ATE025, 
47 Vv 11.8 6 0.028 2.1 399-3051-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MO06ATE028, 
56 Vv 14.1 6 0.028 2.1 399-3052-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A700V566MO06ATE028 
63 68 Vv 17.1 6 0.028 2.1 399-3053-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686MO06ATE028 
. 100 D 25.2 6 0.015 41 399-5275-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-5275-2-ND 500 795.00 A700D107MOO6ATE015 
100 D 25.2 6 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3054-2-ND 500 745.00 A700D107MO06ATE018 
150 x 37.8 6 0.01 47 399-5276-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-5276-2-ND 500 1050.00 A700X157MOO6ATE010 
150 x 37.8 6 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3055-2-ND 500 1000.00 A700X157MOO6ATE015, 
180 x 43.2 6 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187MOO6ATE015, 
8 33 Vv 10.6 6 0.028 2.1 399-3057-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO008ATE028 
10 33 Vv 13.2 6 0.028 2.1 399-3058-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3058-2-ND 1,000 990.00 A700V336M010ATE028 
10 Vv 70.5 6 0.040 2.6 399-5293-1-ND NEW! 2.40 2.25 1.95 399-5293-2-ND NEW! 1,000 1200.00 A700V106M12RATE040 
12.5 47 D 55.4 6 0.025 3.2 399-5294-1-ND NEW! 3.12 2.93 2.54 399-5294-2-ND NEW! 500 780.00 A700D476M12RATE025 
100 x 55.4 6 0.015 3.9 399-5295-1-ND NEW! 4.60 4.32 3.74 399-5295-2-ND NEW! 500 1150.00 A700X107M12RATE015 
16 10 Vv 6.4 6 0.045 2.4 399-5212-1-ND 2.40 2.25 1.95 399-5212-2-ND 1,000 1200.00 A700V106M016ATE045 
22 D 14.1 6 0.018 3.7 399-5211-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-5211-2-ND 500 795.00 A700D226M016ATE018 
399-5270-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 08) See Digi-Key website for values included (160 total pieCeS) ........... 0.0.6. cc cece eee een nee EEE EEE EEE ee ee EE nee E eee eee Ee EEE EEE ene ea Ee et Ee eee $50.00 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1694 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


KEMET _ surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors 


B45190E, B45192E, B45194E and B45196H Standard Series: 

Construction: « Polar tantalum capacitors with solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology * Flame- 
retardant plastic case (UL94V-0) 

Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency 
characteristics * Low leakage current and dissipation factor * Low self-inductance * Suitable for use without 
series resistor 

Specifications: * Operating Temperature: -55 ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 55/125/56 

B45196P Performance 150°C High Reliability Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: ¢ Outstanding reliability * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature 
and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance »* High 
resistance to shock and vibration * Very low failure rate * Operating temperature up to 150°C 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 150°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B45197A Speed Power Low ESR Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOpz technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 


Reel* 


B45396R Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Three parallel low-ESR tantalum 
capacitors in one case ("multiple anode") * Flame retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 
Features: * High volumetric efficiency » Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor ¢ Low self 
inductance ¢ High resistance to shock and vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B763XX Polymer Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive 
polymer) ¢ Three parallel low ESR tantalum capacitors in one case ("multiple anode") »* Flame-retardant 
plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: ¢ High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible 
ripple current »* Only low derating necessary » Low dissipation factor * High resistance to shock and 
vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C 
Category: IEC 60068-1 


~ 105°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 


Features: * High volumetric efficiency »* Excellent solderability * Stable temperature and frequency Dimensions (mm) t- L2 | 

characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance » High resistance to " z 

shock and vibration * Low ESR Case Size L w H Le Typical : Vt 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C »* Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic A 3.2 1.6 1.6 3.0 Ww 

Category: IEC 60068-1 B 35 28 1.9 3.3 

TOPcap B760XX Polymer Ultra-Low ESR Series: Cc 6.0 3.2 25 58 T T | 

Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive D 73 43 28 74 

polymer) ¢ Flame-retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals a “ - = 

Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR * Excellent solderability * Stable temperature and E 7.3 4.3 4A 7A ms L 7 

frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible ripple current R 3.5 2.8 1.2 3.3 

* Only low derating necessary * Low self-inductance * High resistance to shock and vibration * No failure- Vv 73 43 2.0 7A f 

mode ignition in high-surge current applications WwW 6.0 3.2 15 3.3 H 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ° Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic = = 2 = 

Category: IEC 60068-1 x 7.3 43 15 74 | 

Rated Capacitance DC Leakage} ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (moO) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Capacitance - Low Profile Tantalum Capacitors 
4.0 10 20 A 0.5 4500 495-2174-1-ND 20 1.74 15.20 495-2174-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H0106M109 
4.0 47 20 B 1.9 2300 495-2175-1-ND 26 2.26 19.76 495-2175-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H0476M209V18 
4.0 68 20 B 27 1800 495-2176-1-ND 33 2.83 24.70 495-2176-2-ND 2,000 111.00/M | B45196HO686M209 
6.3 47 10 A 0.5 5500 495-2177-1-ND 16 1.39 12.16 495-2177-2-ND 2,000 54.00/M | B45196H1475K109 
6.3 6.8 10 A 0.5 4500 495-2178-1-ND A7 1.44 12.54 495-2178-2-ND 2,000 68.00/M_| B45196H1685K109 
6.3 6.8 20 A 0.5 4500 495-2179-1-ND 16 1.35 11.78 495-2179-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H1685M109 
6.3 10 10 A 0.6 4000 495-2180-1-ND A7 1.44 12.54 495-2180-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H1106K109 
6.3 10 20 A 0.6 4000 495-2181-1-ND 16 1.39 12.16 495-2181-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H1106M109 
6.3 22 10 A 1.4 3000 495-2182-1-ND 23 2.00 17.48 495-2182-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H1226K109 
6.3 22 20 A 1.4 3000 495-2183-1-ND 24 2.04 17.86 495-2183-2-ND 2,000 92.00/M_| B45196H1226M109 
6.3 22 10 B 1.4 2500 495-2184-1-ND 24 2.04 17.86 495-2184-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H1226K209 
6.3 22 20 B 1.4 2500 495-2185-1-ND 24 2.04 17.86 495-2185-2-ND 2,000 92.00/M | B45196H1226M209 
6.3 33 10 B 21 2200 26 2.22 19.38 495-2186-2-ND 2,000 104.00/M | B45196H1336K209 
6.3 33 20 R 21 2500 46 3.96 34.58 495-2187-2-ND 2,500 155.00/M_ | B45190E1336M209 
6.3 33 20 B 2.1 2000 25 2.18 19.00 495-2188-2-ND 2,000 102.00/M_| B45196H1336M209 
6.3 47 10 B 3.0 2000 30 2.57 22.42 495-2189-2-ND 2,000 112.00/M_ | B45196H1476K209 
6.3 47 20 B 3.0 2000 29 2.48 21.66 495-2190-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H1476M209 
6.3 100 20 B 6.3 1600 40 3.44 30.06 495-2191-2-ND 2,000 134.00/M | B45196H1107M209 
6.3 100 20 Cc 6.3 1200 51 4.44 38.76 495-2192-2-ND 750 162.75 | B45196H1107M309 
6.3 100 10 D 6.3 800 53 4.57 39.90 495-2193-2-ND 750 161.25 | B45196H1107K409 
6.3 220 20 D 14 800 89 7.75 67.72 495-2194-2-ND 750 221.25 | B45196H1227M409 
6.3 220 20 Vv 14 700 1.43 12.44 108.68 495-2195-2-ND 1,000 619.00 | B45194E1227M409 
10 3.3 20 A 0.5 5500 16 1.35 11.78 495-2196-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H2335M109 
10 4.7 10 A 0.5 4500 16 1.39 12.16 495-2197-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H2475K109 
10 47 20 A 0.5 4500 495-2198-1-ND 16 1.35 11.78 495-2198-2-ND 2,000 68.00/M_| B45196H2475M109 
10 6.8 10 A 0.7 4000 495-2199-1-ND 18 1.52 13.30 495-2199-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H2685K109 
10 10 10 A 1.0 3800 495-2200-1-ND 18 1.57 13.68 495-2200-2-ND 2,000 78.00/M | B45196H2106K109 
10 10 20 A 1.0 3800 7 1.48 12.92 495-2201-2-ND 2,000 77.00/M | B45196H2106M109 
10 10 10 B 1.0 3000 .21 1.78 15.58 495-2202-2-ND 2,000 80.00/M | B45196H2106K209 
10 10 20 B 1.0 3000 20 1.70 14.82 495-2203-2-ND 2,000 78.00/M_| B45196H2106M209 
10 15 20 A 1.5 3200 21 1.83 15.96 495-2204-2-ND 2,000 83.00/M | B45196H2156M109 
10 15 10 B 15 2500 22 1.91 16.72 495-2205-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H2156K209 
10 15 20 B 1.5 2500 23 2.00 17.48 495-2206-2-ND 2,000 87.00/M | B45196H2156M209 
10 22 20 A 2.2 3200 25 2.18 19.00 495-2207-2-ND 2,000 85.00/M | B45196H2226M109 
10 22 10 B 2.2 2300 26 2.26 19.76 495-2208-2-ND 2,000 95.00/M_| B45196H2226K209 
10 22 20 B 2.2 2300 26 2.22 19.38 495-2209-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H2226M209 
10 22 10 Cc 2.2 1600 32 2.78 24.32 495-2210-2-ND 750 94.50 | B45196H2226K309 
10 22 20 Cc 2.2 1600 495-2211-1-ND 31 2.70 23.56 495-2211-2-ND 750 93.00 | B45196H2226M309 
10 33 20 B 3.3 2000 495-2212-1-ND 29. 2.48 21.66 495-2212-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H2336M209 
10 33 10 Ww 5.3 1400 495-2213-1-ND 87 7.57 66.12 495-2213-2-ND 4,750 296.00/M_ | B45192E2336K306 
10 33 10 Cc 3.0 1500 495-2214- 34 2.96 25.84 495-2214-2-ND 750 109.50 | B45196H2336K309 
10 33 20 Cc 3.0 1500 495-2215-1-ND 35 3.00 26.22 495-2215-2-ND 750 106.50 | B45196H2336M309 
10 47 10 B 47 1600 495-2216-1-ND Al 3.57 31.16 495-2216-2-ND 2,000 139.00/M | B45196H2476K209 
10 47 10 Cc 47 1400 43 3.74 32.68 495-2217-2-ND 750 132.75 | B45196H2476K309 
10 47 20 ie} 4.7 1400 44 3.83 33.44 495-2218-2-ND 750 129.75 | B45196H2476M309 
10 68 10 D 6.8 800 56 4.87 42.56 495-2219-2-ND 750 161.25 | B45196H2686K409 
10 100 10 Cc 10 1200 75 6.53 57.00 495-2220-2-ND 750 204.75 | B45196H2107K309 
10 100 20 Cc 10 1200 63 5.44 47.50 495-2221-2-ND 750 213.00 | B45196H2107M309 
10 100 20 x 10 800 1.94 16.83 147.06 495-2222-2-ND 1,250 724.00/M | B45192E2107M409 
10 100 10 D 10 800 59 5.13 44.84 495-2223-2-ND 750 193.50 | B45196H2107K409 
10 100 20 D 10 800 60 5.18 45.22 495-2224-2-ND 750 189.75 | B45196H2107M409 
10 150 20 D 15 800 89 7.75 67.72 495-2225-2-ND 750 221.25 | B45196H2157M409 
10 220 20 D 22 800 1.10 9.57 83.60 495-2226-2-ND 750 316.50 | B45196H2227M409 
10 220 20 E 22 600 2.40 20.88 182.40 495-2227-2-ND 400 384.40 | B45196H2227M509 
16 2.2 10 A 0.5 6500 495-2228-1-ND 16 1.39 12.16 495-2228-2-ND 2,000 63.00/M_| B45196H3225K109 
16 2.2 20 A 0.5 6500 495-2229-1-ND 16 1.35 11.78 495-2229-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H3225M109 
16 3.3 10 A 0.5 5000 495-2230-1-ND 16 1.39 12.16 495-2230-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335K109 
16 3.3 20 A 0.5 5000 16 1.35 11.78 495-2231-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335M109 
16 47 10 A 0.8 4000 19 1.61 14.06 495-2232-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H3475K109 
16 4.7 20 A 0.8 4000 18 1.57 13.68 495-2233-2-ND 2,000 61.00/M_| B45196H3475M109 
16 6.8 10 A 11 3800 21 1.78 15.58 495-2234-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H3685K109 
16 6.8 20 B 11 3000 20 1.74 15.20 495-2235-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3685M209 
16 10 10 A 1.6 3000 21 1.78 15.58 495-2236-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H3106K109 
16 10 20 A 1.6 3000 495-2237-1-ND 21 1.78 15.58 495-2237-2-ND 2,000 92.00/M | B45196H3106M109 
16 10 10 R 1.6 1500 495-2238-1-ND 45 3.92 34.20 495-2238-2-ND 2,500 153.00/M_| B45190E3106K209 
16 10 10 B 1.6 2500 495-2239-1-ND 24 2.04 17.86 495-2239-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H3106K209 
16 10 20 B 1.6 2500 495-2240-1-ND 23 1.96 17.10 495-2240-2-ND 2,000 87.00/M | B45196H3106M209 
16 15 20 B 2.4 2300 495-2241-1-ND 24 2.09 18.24 495-2241-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H3156M209 
(Continued) 
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KEMET | surtace Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) Reel” 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (UA) (mo) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 22 10 B 3.5 2600 495-2242-1-ND 30 2.57 22.42 495-2242-2-ND 2,000 112.00/M | B45196H3226K209 
16 22 20 B 3.5 2600 495-2243-1-ND 30 2.61 22.80 495-2243-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H3226M209 
16 22 10 Cc 3.5 1500 495-2244-1-ND 37 3.22 28.12 495-2244-2-ND 750 113.25 | B45196H3226K309 
16 22 20 Cc 3.5 1500 495-2245-1-ND 39 3.35 29.26 495-2245-2-ND 750 111.75 | B45196H3226M309 
16 33 20 ej 5.3 1400 495-2246-1-ND 45 3.87 33.82 495-2246-2-ND 750 129.75 | B45196H3336M309 
16 47 10 Cc 75 1400 495-2247-1-ND 59 5.13 44.84 495-2247-2-ND 750 161.25 | B45196H3476K309 
16 47 20 c 75 1400 495-2248-1-ND 59 5.09 44.46 495-2248-2-ND 750 186.00 | B45196H3476M309 
16 47 20 Vv 75 700 495-2249-1-ND 1.30 11.27 98.42 495-2249-2-ND 1,000 566.00 | B45194E3476M409 
16 47 10 D 75 800 495-2250-1-ND 49 4.22 36.86 495-2250-2-ND 750 161.25 | B45196H3476K409 
16 47 20 D 7.5 800 54 4.70 41.04 495-2251-2-ND 750 147.75 | B45196H3476M409 
16 68 10 x 10.9 800 1.99 17.31 151.24 495-2252-2-ND 1,250 677.00/M | B45192E3686K409 
16 68 10 D 11 800 69 5.96 52.06 495-2253-2-ND 750 193.50 | B45196H3686K409 
16 68 20 D 1 800 68 5.87 51.30 495-2254-2-ND 750 189.75 | B45196H3686M409 
16 100 10 D 16 800 91 7.94 69.39 495-2255-2-ND 750 226.50 | B45196H3107K409 
16 100 20 D 16 800 89 7.76 67.72 495-2256-2-ND 750 221.25 | B45196H3107M409 
20 2.2 20 A 0.5 6000 18 1.57 13.68 495-2257-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H4225M109 
20 4.7 20 B 0.9 3000 495-2258-1-ND 21 1.83 15.96 495-2258-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H4475M209 
20 10 20 B 2.0 2300 495-2259-1-ND 31 2.65 23.18 495-2259-2-ND 2,000 104.00/M | B45196H4106M209 
20 10 10 Cc 2.0 1600 495-2260-1-ND 33 2.83 24.70 495-2260-2-ND 750 88.50 | B45196H4106K309 
20 10 20 ej 2.0 1600 495-2261 35 3.05 26.60 495-2261-2-ND 750 94.50 | B45196H4106M309 
20 15 10 c 3.0 1500 495-2262-1-ND 40 348 30.40 495-2262-2-ND 750 113.25 | B45196H4156K309 
20 22 20 Cc 4.4 1400 495-2263-1-ND 44 3.83 33.44 495-2263-2-ND 750 120.00 | B45196H4226M309 
20 33 10 D 6.6 800 57 4.96 43.32 495-2264-2-ND 750 169.50 | B45196H4336K409 
20 33 20 D 6.6 800 56 4.87 42.56 495-2265-2-ND 750 166.50 | B45196H4336M409 
20 47 10 D 9.4 800 62 5.35 46.74 495-2266-2-ND 750 196.50 | B45196H4476K409 
20 47 20 D 9.4 800 61 5.31 46.36 495-2267-2-ND 750 193.50 | B45196H4476M409 
25 1.0 10 A 0.5 8000 16 1.39 12.16 495-2268-2-ND 2,000 54.00/M | B45196H5105K109 
25 1.0 20 A 0.5 8000 16 1.35 11.78 495-2269-2-ND 2,000 53.00/M | B45196H5105M109 
25 1.5 20 A 0.5 7000 18 1.52 13.30 495-2270-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H5155M109 
25 2.2 20 A 0.6 7000 495-2271-1-ND 22 1.87 16.34 495-2271-2-ND 2,000 83.00/M_| B45196H5225M109 
25 47 10 B 1.2 3200 495-2272-1-ND 26 2.22 19.38 495-2272-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H5475K209 
25 10 20 Cc 2.5 1600 36 3.09 26.98 495-2273-2-ND 750 96.75 | B45196H5106M309 
25 22 10 D 5.5 800 58 5.05 44.08 495-2274-2-ND 750 158.25 | B45196H5226K409 
25 22 20 D 5.5 800 58 5.05 44.08 495-2275-2-ND 750 158.25 | B45196H5226M409 
25 33 20 D 8.3 800 87 7.53 65.74 495-2276-2-ND 2,800 328.00/M_ | B45196H5336M406 
35 0.47 20 A 0.5 1100 7 1.48 12.92 495-2277-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H6474M109 
35 0.68 10 A 0.5 8000 19 1.65 14.44 495-2278-2-ND 2,000 75.00/M | B45196H6684K109 
35 1.0 20 A 0.5 7000 .20 1.74 15.20 495-2279-2-ND 2,000 77.00/M_ | B45196H6105M109 
35 2.2 10 B 0.8 4000 495-2280-1-ND 24 2.09 18.24 495-2280-2-ND 2,000 82.00/M | B45196H6225K209 
35 2.2 20 B 0.8 4000 495-2281-1-ND 24 2.04 17.86 495-2281-2-ND 2,000 94.00/M_| B45196H6225M209 
35 47 10 Cc 1.6 2000 495-2282-1-ND 37 3.18 27.74 495-2282-2-ND 750 99.75 | B45196H6475K309 
35 4.7 20 Cc 1.6 2000 495-2283-1-ND 43 3.71 32.38 495-2283-2-ND 750 116.25 | B45196H6475M309 
35 10 10 Vv 3.5 1000 495-2284-1-ND 1.77 15.40 134.52 495-2284-2-ND 1,000 709.00 | B45194E6106K409 
35 10 20 Cc 3.5 1600 495-2285-1-ND 54 4.70 41.04 495-2285-2-ND 750 147.75 | B45196H6106M309 
35 15 20 D 6.3 800 495-2286-1-ND 67 5.79 50.54 495-2286-2-ND 750 198.00 | B45196H6156M409 
35 47 20 E 16 900 495-2287-1-ND 2.19 19.05 166.44 495-2287-2-ND 400 384.40 | B45196H6476M509 
50 10 20 E 5.0 800 495-2288-1-ND 2.88 25.01 218.50 495-2288-2-ND 400 418.80 | B45196H7106M509 
Performance - High Reliability Tantalum Capacitors 
6.3 47 10 Cc 3.0 800 495-1491-1-ND 51 4.40 38.46 495-1491-2-ND 750 125.25 | B45196P1476K309 
10 47 10 A 0.5 2900 495-1492-1-ND 27 2.34 20.48 495-1492-2-ND 2,000 83.00/M | B45196P2475K109 
10 47 10 D 47 600 495-1493-1-ND 78 6.79 59.36 495-1493-2-ND 750 193.50 | B45196P2476K409 
16 22 10 c 3.6 1000 495-1494-1-ND 55 4.79 41.80 495-1494-2-ND 750 136.50 | B45196P3226K309 
16 47 10 D 05 600 495-1495-1-ND 86 7.46 65.21 495-1495-2-ND 750 213.00 _| B45196P3476K409 
5 0.33 10 A 0.5 11000 495-1497-1-ND 26 2.30 20.06 495-1497-2-ND 2,000 82.00/M | B45196P6334K109 
35 1.0 10 B 0.5 4400 495-1498-1-ND 34 2.97 25.92 495-1498-2-ND 2,000 105.00/M | B45196P6105K209 
35 2.2 10 c 0.8 2200 495-1499-1-ND 59 5.7 45.14 495-1499-2-ND 750 147.75 | B45196P6225K309 
35 6.8 10 D 2.4 900 495-1500-1-ND 94 8.18 71.48 495-1500-2-ND 750 233.25 | B45196P6685K409 
35 10 10 D 3.5 700 495-1501-1-ND 94 8.18 71.48 495-1501-2-ND 750 233.25 | B45196P6106K409 
SpeedPower - Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27.0 150 495-1502-1-ND 1.94 16.83 147.06 495-1502-2-ND 400 281.60 | B45197A0687K509 
4.0 1000 10 E 40.0 150 495-1503-1-ND 2.29 19.95 174.31 495-1503-2-ND 400 334.00 | B45197A0108K509 
6.3 22 10 Cc 1.4 375 495-1504-1-ND 62 5.41 47.23 495-1504-2-ND 750 154.50 | B45197A1226K309 
6.3 33 10 Cc 21 350 495-1505-1-ND 62 5.41 47.23 495-1505-2-ND 750 154.50 | B45197A1336K309 
6.3 47 10 ie} 3.0 325 495-1506-1-ND 69 5.98 52.25 495-1506-2-ND 750 171.00 | B45197A1476K309 
6.3 68 10 Cc 4.3 400 495-1507-1-ND 72 6.27 54.76 495-1507-2-ND 750 178.50 | B45197A1686K309 
6.3 68 10 D 4.3 175 495-1508-1-ND 87 7.61 66.46 495-1508-2-ND 750 216.75 | B45197A1686K409 
6.3 100 10 Cc 6.3 150 495-1509-1-ND 76 6.60 57.68 495-1509-2-ND 750 188.25 | B45197A1107K309 
6.3 100 10 D 6.3 125 495-1510-1-ND 87 7.61 66.46 495-1510-2-ND 750 216.75 | B45197A1107K409 
6.3 150 10 D 9.5 100 495-1511-1-ND 98 8.57 74.82 495-1511-2-ND 750 244.50 _| B45197A1157K409 
6.3 150 10 E 9.5 100 495-1512-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1512-2-ND 400 216.80 | B45197A1157K509 
6.3 220 10 D 14 100 495-1513-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1513-2-ND 750 259.50 | B45197A1227K409 
6.3 220 10 E 14 100 495-1514-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1514-2-ND 400 216.80 | B45197A1227K509 
6.3 330 10 D 21 100 495-1515-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1515-2-ND 750 291.75 | B45197A1337K409 
6.3 330 10 E 21 100 495-1516-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1516-2-ND 400 233.60 _| B45197A1337K509 
6.3 470 10 D 30 150 495-1517-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1517-2-ND 750 357.75 | B45197A1477K409 
6.3 470 10 E 30 100 ND 1.83 15.93 139.19 495-1518-2-ND 400 242.40 | B45197A1477K509 
6.3 680 10 E 43 100 ND 2.05 17.85 155.91 495-1519-2-ND 400 271.60 | B45197A1687K509 
10 10 10 c 1.0 400 ND 62 5.41 47.23 495-1520-2-ND 750 154.50 | B45197A2106K309 
10 15 10 ie} 15 400 ND 62 5.41 47.23 495-1521-2-ND 750 154.50 | B45197A2156K309 
10 22 10 c 2.2 375 ND 62 5.41 47.23 495-1522-2-ND 750 154.50 | B45197A2226K309 
10 22 10 B 2.2 800 ND 70 6.08 53.09 495-1677-2-ND 2,000 215.90/M | B45197A2226K209 
10 33 10 Cc 3.3 375 ND 69 5.98 52.25 495-1523-2-ND 750 171.00 | B45197A2336K309 
10 47 10 Cc 47 300 ND 72 6.27 54.76 495-1524-2-ND 750 178.50 | B45197A2476K309 
10 47 10 D 4.7 200 495-1525-1-ND 87 7.61 66.46 495-1525-2-ND 750 216.75 | B45197A2476K409 
10 68 20 Cc 6.8 250 495-1526-1-ND 74 6.46 56.43 495-1526-2-ND 750 184.50 | B45197A2686M309 
10 68 10 D 6.8 150 495-1527-1-ND 87 7.61 66.46 495-1527-2-ND 750 216.75 | B45197A2686K409 
10 100 10 Cc 10 250 495-1528-1-ND 94 8.13 71.06 495-1528-2-ND 750 231.75 | B45197A2107K309 
10 100 10 D 10 100 495-1529-1-ND 98 8.57 74.82 495-1529-2-ND 750 244.50 | B45197A2107K409 
10 100 10 E 10 100 495-1530-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1530-2-ND 400 216.80 | B45197A2107K509 
10 150 10 D 15 100 495-1531-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1531-2-ND 750 259.50 | B45197A2157K409 
10 150 10 E 15 100 495-1532-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1532-2-ND 400 216.80 | B45197A2157K509 
10 220 10 D 22 100 495-1533-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1533-2-ND 750 291.75 | B45197A2227K409 
10 220 10 E 22 100 495-1534-1-ND 177 15.36 134.18 495-1534-2-ND 400 233.60 | B45197A2227K509 
10 330 10 D 33 150 495-1535-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1535-2-ND 750 389.25 | B45197A2337K409 
10 330 10 E 33 100 495-1536-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1536-2-ND 400 242.40 | B45197A2337K509 
10 470 10 E 47 100 495-1537-1-ND 2.05 17.85 155.91 495-1537-2-ND 400 271.60 | B45197A2477K509 
16 10 10 Cc 1.6 450 495-1538-1-ND 62 5.41 47.23 495-1538-2-ND 750 154.50 | B45197A3106K309 
16 10 10 B 1.6 800 495-1676-1-ND 65 5.65 49.32 495-1676-2-ND 2,000 200.60/M | B45197A3106K209 
16 15 10 Cc 2.4 400 495-1539-1-ND 62 5.41 47.23 495-1539-2-ND 750 154.50 | B45197A3156K309 
(Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


@Reel® 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mo) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 22 10 Cc 3.5 350 495-1540-1-ND 69 5.98 52.25 495-1540-2-ND 750 171.00 B45197A3226K309 
16 33 10 Cc 5.3 300 495-1541-1-ND 72 6.27 54.76 495-1541-2-ND 750 178.50 B45197A3336K309 
16 33 10 D 5.3 200 495-1542-1-ND 87 7.61 66.46 495-1542-2-ND 750 216.75 B45197A3336K409 
16 47 10 Cc 75 300 495-1543-1-ND 76 6.60 57.68 495-1543-2-ND 750 188.25 B45197A3476K309 
16 47 10 D 7.5 175 87 7.61 66.46 495-1544-2-ND 750 216.75 B45197A3476K409 
16 68 20 Cc 1 250 91 7.94 69.39 495-1545-2-ND 750 226.50 B45197A3686M309 
16 68 10 D 1 150 .98 8.57 74.82 495-1546-2-ND 750 244.50 B45197A3686K409 
16 68 10 E an] 150 1.64 14.26 124.56 495-1547-2-ND 400 216.80 B45197A3686K509 
16 100 10 D 16 150 1.05 9.09 79.42 495-1548-2-ND 750 259.50 B45197A3107K409 
16 100 10 E 16 100 495-1549-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1549-2-ND 400 216.80 B45197A3107K509 
16 150 10 D 24 150 495-1550-1-ND 1.31 11.39 99.48 495-1550-2-ND 750 324.75 B45197A3157K409 
16 150 10 E 24 100 1.77 15.36 134.18 495-1551-2-ND 400 233.60 B45197A3157K509 
16 220 10 E 35 100 495-1552-1-ND 2.11 18.37 160.51 495-1552-2-ND 400 279.60 B45197A3227K509 
20 6.8 10 c 1.4 475 495-1553-1-ND 65 5.69 49.74 495-1553-2-ND 750 162.75 B45197A4685K309 
20 10 10 ie} 2.0 450 495-1554-1-ND 65 5.69 49.74 495-1554-2-ND 750 162.75 B45197A4106K309 
20 15 10 Cc 3.0 400 69 5.98 52.25 495-1555-2-ND 750 171.00 B45197A4156K309 
20 22 10 D 4.4 200 91 7.94 69.39 495-1556-2-ND 750 226.50 B45197A4226K409 
20 33 10 D 6.6 200 91 7.94 69.39 495-1557-2-ND 750 226.50 B45197A4336K409 
20 33 10 E 6.6 200 1.72 14.93 130.42 495-1558-2-ND 400 227.20 B45197A4336K509 
20 47 10 D 9.4 250 98 8.57 74.82 495-1559-2-ND 750 244.50 B45197A4476K409 
20 47 10 E 9.4 150 495-1560-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1560-2-ND 400 227.20 B45197A4476K509 
20 68 10 D 14 300 495-1561-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1561-2-ND 750 259.50 B45197A4686K409 
20 68 10 E 14 200 495-1562-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1562-2-ND 400 233.60 B45197A4686K509 
20 100 10 E 20 150 495-1563-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1563-2-ND 400 242.40 B45197A4107K509 
25 4.7 10 ie} 1.2 525 495-1564-1-ND 65 5.69 49.74 495-1564-2-ND 750 162.75 B45197A5475K309 
25 10 10 Cc 2:5: 450 495-1565-1-ND 69 5.98 52.25 495-1565-2-ND 750 171.00 B45197A5106K309 
25 15 10 D 3.8 230 91 7.94 69.39 495-1566-2-ND 750 226.50 B45197A5156K409 
25 22 10 D 5.5 230 1.20 10.44 91.20 495-1567-2-ND 750 327.75 B45197A5226K409 
25 22 10 E 55 230 1.72 14.93 130.42 495-1568-2-ND 400 227.20 B45197A5226K509 
25 33 10 D 8.3 230 98 8.57 74.82 495-1569-2-ND 750 244.50 B45197A5336K409 
25 33 10 E 8.3 200 1.72 14.93 130.42 495-1570-2-ND 400 227.20 B45197A5336K509 
25 47 10 D 12 250 495-1571-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1571-2-ND 750 259.50 B45197A5476K409 
25 47 10 E 12 200 495-1572-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1572-2-ND 400 233.60 B45197A5476K509 
25 68 10 E 17 200 495-1573-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1573-2-ND 400 242.40 B45197A5686K509 
35 3.3 10 ej 1.2 550 495-1574-1-ND 68 5.93 51.83 495-1574-2-ND 750 169.50 B45197A6335K309 
35 47 10 D 1.6 300 495-1575-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1575-2-ND 750 248.25 B45197A6475K409 
35 6.8 10 D 2.4 300 495-1576-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1576-2-ND 750 248.25 B45197A6685K409 
35 6.8 10 E 2.4 300 1.80 15.69 137.10 495-1577-2-ND 400 238.80 B45197A6685K509 
35 10 10 D 3.5 260 1.00 8.71 76.08 495-1578-2-ND 750 248.25 B45197A6106K409 
35 10 10 E 3.5 260 1.80 15.69 137.10 495-1579-2-ND 400 238.80 B45197A6106K509 
35 15 10 D 5.3 260 1.00 8.71 76.08 495-1580-2-ND 750 248.25 B45197A6156K409 
35 15 10 E 5.3 260 1.80 15.69 137.10 495-1581-2-ND 400 238.80 B45197A6156K509 
35 22 10 D 7.7 260 495-1582-1-ND 1.40 12.15 106.17 495-1582-2-ND 750 346.50 B45197A6226K409 
35 22 10 E 7.7 260 495-1583-1-ND 1.80 15.65 136.69 495-1583-2-ND 400 238.00 B45197A6226K509 
35 33 10 E 12 260 495-1584-1-ND 2.02 17.56 153.41 495-1584-2-ND 400 267.20 B45197A6336K509 
35 47 10 E 16 230 495-1585-1-ND 2.13 18.52 161.77 495-1585-2-ND 400 281.60 B45197A6476K509 
50 47 10 D 2.4 300 495-1586-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1586-2-ND 750 303.00 B45197A7475K409 
50 6.8 10 D 3.4 400 495-1587-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1587-2-ND 750 303.00 B45197A7685K409 
50 6.8 10 E 3.4 300 495-1588-1-ND 2.21 19.24 168.04 495-1588-2-ND 400 292.80 B45197A7685K509 
50 10 10 E 5.0 300 495-1589-1-ND 1.99 17.31 151.20 495-1589-2-ND 400 289.60 B45197A7106K509 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
2.5 220 20 Vv 55 25 495-2290-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2290-2-ND 1,000 663.00 B76002V2279M025 
2.5 220 20 Vv 55 35 495-1590-1-ND 2.30 20.00 174.72 = _— — | B76002V2279M035 
2.5 220 20 Vv 55 45 495-2291-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2291-2-ND 1,000 595.00 B76002V2279M045 
2.5 330 20 Vv 83 45 495-1591-1-ND 2.12 18.44 161.12 495-1591-2-ND 1,000 721.00 B76002V3379M045 
4.0 220 20 Vv 88 25 495-2294-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2294-2-ND 1,000 595.00 B76004V2279M025 
4.0 220 20 Vv 88 45 495-1592-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1592-2-ND 1,000 675.00 B76004V2279M045 
4.0 470 20 D 188 25 495-2292-1-ND 2.75 23.93 209.00 495-2292-2-ND 750 750.75 B76004D4779M25K2 
4.0 470 20 D 188 40 495-1598-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1598-2-ND 500 418.50 B76004D4779M40K14 
4.0 680 20 E 272 40 495-2293-1-ND 3.30 28.71 250.80 495-2293-2-ND 400 480.48 B76004E6879M040 
6.3 100 20 Vv 63 45 495-1593-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1593-2-ND 1,000 675.00 B76006V1079M045 
6.3 150 20 D 95 55 495-2296-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2296-2-ND 750 668.85 B76006D1579M055 
6.3 150 20 Vv 95 25 495-2300-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2300-2-ND 1,000 595.00 B76006V1579M025 
6.3 150 20 Vv 95 35 495-2301-1-ND 1.50 13.05 114.00 = = — | B76006V1579M035 
6.3 150 20 Vv 95 45 495-1594-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1594-2-ND 1,000 782.00 B76006V1579M45K11 
6.3 150 20 x 95 70 1.75 15.23 133.00 = = —__| B76006X1579M070 
6.3 220 20 D 139 40 2.45 21.32 186.20 = = — | B76006D2279M040 
6.3 220 20 Vv 139 25 1.75 15.23 133.00 495-2302-2-ND 1,000 595.00 B76006V2279M25K14 
6.3 220 20 D 139 45 2.45 21.32 186.20 = = — | B76006D2279M045K14 
6.3 220 20 D 139 50 2.35 20.43 178.49 = = — | B76006D2279M50K14 
6.3 220 20 Vv 139 40 2.30 20.00 174.72 495-1596-2-ND 1,000 782.00 B76006V2279M40K14 
6.3 220 20 Vv 139 45 495-1595-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1595-2-ND 1,000 675.00 B76006V2279M045 
6.3 330 20 D 208 25 495-2298-1-ND 2.45 21.32 186.20 = — — | B76006D3379M025 
6.3 330 20 D 208 45 495-1601 2.40 20.91 182.67 495-1601-2-ND 750 656.25 B76006D3379M045 
6.3 330 20 D 208 40 495-1602-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1602-2-ND 750 722.25 B76006D3379M040 
6.3 470 20 E 296 35 495-1603-1-ND 4.03 35.03 305.98 = = —__| B76006E4779M035 
6.3 470 20 E 296 40 495-2299-1-ND 2.50 21.75 190.00 = = — | B76006E4779M040 
10 68 20 Vv 68 45 495-2309-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2309-2-ND 1,000 663.00 B76010V6869M045 
10 68 20 Vv 68 60 495-2310-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2310-2-ND 1,000 595.00 B76010V6869M060 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
10 100 20 D 100 55 495-1604-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1604-2-ND 500 481.50 B76010D1079M055 
10 100 20 D 100 80 2.45 21.32 186.20 495-2305-2-ND 750 668.85 B76010D1079M080 
10 100 20 Vv 100 55 1.95 16.97 148.20 495-2308-2-ND 1,000 663.00 B76010V1079M05511 
10 100 20 Vv 100 80 2.30 20.00 174.72 495-1597-2-ND 1,000 782.00 B76010V1079M080 
10 150 20 D 150 55 2.45 21.32 186.20 495-2306-2-ND 750 668.85 B76010D1579M055 
10 220 20 D 220 55 2.45 21.32 186.20 495-2307-2-ND 750 668.85 B76010D2279M055 
16 47 20 Vv 75 70 495-2311-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2311-2-ND 1,000 663.00 B76016V4769M070 
Multiple Anode Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27 30 495-1606-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1606-2-ND 400 1194.80 | B45396R0687K509 
4.0 1000 10 E 40 30 495-1607-1-ND 9.27 80.68 704.75 495-1607-2-ND 400 1350.00 B45396R0108K509V10 
6.3 470 10 E 30 30 495-1608-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1608-2-ND 400 1086.00 B45396R1477K509 
10 330 10 E 33 35 495-1609-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1609-2-ND 400 1086.00 B45396R2337K509 
Multiple Anode Polymer Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 20 E 270 18 495-1612-1-ND 9.20 80.01 698.90 = = — | B76304E6879M018 
4.0 680 20 E 272 10 495-2312-1-ND 14.50 126.15 1102.00 495-2312-2-ND 400 2111.20 B76304E6879M010 
6.3 680 20 E 428 18 495-2315-1-ND 12.50 108.75 950.00 495-2315-2-ND 400 1820.00 B76306E6879M018 
6.3 680 20 E 428 10 495-2314-1-ND 14.50 126.15 1102.00 495-2314-2-ND 400 2111.20 B76306E6879M010 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TC and TCO Series 


Standard Tantalum and Con- 
ductive Polymer Electrolytic 
Capacitors D Re 


Features: Small package, large capacitance chip tantalum capacitor. 
These low impedance capacitors are ideal for digital and low voltage 
circuits used in portable electronic equipment. 

TC Series: 

Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) * Tangent of 
Loss Angle: Maximum 24% at 120Hz (25°C) * Leakage Current: 0.5j)A or 
0.01CV whichever is greater * Impedance: Max 27.50 at 100kHz 


TCO Series: 

Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% ° Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 105°C (derated voltage from 85°C ~ 105°C) 
Tangent of Loss Angle: (A size code) Maximum 6% at 120Hz (25°C) 
(B size code) Maximum 8% at 120Hz (25°C) » Leakage Current: (A size 
code) 3yA or 0.1CV whichever is greater (B size code) less than 0.1CV 
yA * Impedance: (A size code) Max 0.3 or 0.5 or 0.80 at 100kHz (B size 
code) Maximum 0.20 at 100kHz 


Case | Size Dimension (mm) 

Size | Code L wi w2 H s 
2012 P 2 1.25 0.9 1.2 (Max.) | 0.45 
3216 A 3.2 1.6 1.2 1.6 0.8 
1608 M 1.6 0.85 0.55 0.8 0.5 
3528 B 3.5 2.8 1.9 1.9 0.8 


W.V. | Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code Part No. ul 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TC Series — Standard Tantalum 
2.2 P 511-1427-1-ND 33 2.83 24.70 511-1427-2-ND 3,000 11700/M | TCPOG225M8R 
3.3 P 511-1428-1-ND 33 2.83 24.70 511-1428-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOG335M8R 
47 A 511-1429-1-ND 33 2.83 24.70 511-1429-2-ND 2,000 117.00/M | TCA0G475M8R 
10 A 511-1430-1-ND 33 2.83 24.70 511-1430-2-ND 2,000 11700/M | TCAOG106M8R 
10 P 33 2.83 24.70 511-1431-2-ND 3,000 11700/M_ | TCPOG106M8R 
4 15 A 40 3.48 30.40 §11-1432-2-ND 2,000 144.00/M | TCAOG156M8R 
15 P 39 3.35 29.26 511-1433-2-ND 3,000 139.00/M | TCPOG156M8R 
22 A 33 2.83 24.70 511-1434-2-ND 2,000 11700/M | TCAOG226M8R 
22 P 49 4.22 36.86 511-1435-2-ND 3,000 175.00/M | TCPOG226M8R 
22 M 511-1493-1-ND -60 5.22 45.60 511-1493-2-ND 4,000 216.00/M | TCMOG226M8R 
33 A 511-1436-1-ND 33 2.83 24.70 511-1436-2-ND 2,000 11700/M | TCAOG336M8R 
47 A 511-1437-1-ND 33 2.83 24.70 §11-1437-2-ND 2,000 117.00/M_| TCA0G476M8R 
1.5 P 511-1438-1-ND 33 2.83 24.70 511-1438-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOJ155M8R 
2.2 P 511-1439-1-ND 33 2.83 24.70 511-1439-2-ND 3,000 117.00/M | TCPO0J225M8R 
3.3 A 511-1440-1-ND 33 2.83 24.70 511-1440-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOJ335M8R 
3.3 P 511-1441-1-ND 33 2.83 24.70 511-1441-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOJ335M8R 
47 A 511-1442-1-ND 33 2.83 24.70 511-1442-2-ND 2,000 117.00/M_| TCA0J475M8R 
47 P 511-1443-1-ND 33 2.83 24.70 511-1443-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOJ475M8R 
6.8 P 39 3.35 29.26 511-1445-2-ND 3,000 139.00/M | TCPOJ685M8R 
6.3 10 A 33 2.83 24.70 511-1446-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOJ106M8R 
10 P 36 3.09 26.98 511-1447-2-ND 3,000 128.00/M | TCPOJ106M8R 
10 M -60 5.22 45.60 511-1494-2-ND 4,000 216.00/M_| TCM0J106M8R 
15 P 65 5.61 49.02 511-1448-2-ND 3,000 232.00/M | TCPOJ156M8R 
15 A 33 2.83 24.70 511-1449-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOJ156M8R 
22 A 30 2.57 22.42 511-1450-2-ND 2,000 106.00/M | TCAQJ226M8R 
33 A 33 2.83 24.70 511-1451-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOJ336M8R 
47 A 511-1452-1-ND 33 2.83 24.70 511-1452-2-ND 2,000 117.00/M_ | TCA0J476M8R 
1 P 511-1453-1-ND 29 2.52 22.04 511-1453-2-ND 3,000 104.00/M | TCP1A105M8R 
1.5 P 511-1454-1-ND 33 2.83 24.70 511-1454-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1A155M8R 
15 A 511-1455-1-ND 33 2.83 24.70 511-1455-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A155M8R 
2.2 A 33 2.83 24.70 511-1456-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A225M8R 
2.2 M 55 4.79 41.80 511-1495-2-ND 4,000 198.00/M_ | TCM1A225M8R 
2.2 P 33 2.83 24.70 511-1457-2-ND 3,000 11700/M | TCP1A225M8R 
3.3 P 511-1458-1-ND 33 2.83 24.70 511-1458-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1A335M8R 
10 3.3 A 511-1459-1-ND 33 2.83 24.70 511-1459-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A335M8R 
47 A 511-1460-1-ND 33 2.83 24.70 511-1460-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A475M8R 
47 P 511-1461-1-ND 39 3.35 29.26 511-1461-2-ND 3,000 139.00/M | TCP1A475M8R 
47 M 511-1496-1-ND 60 5.22 45.60 511-1496-2-ND 4,000 216.00/M | TCM1A475M8R 
6.8 A 511-1462-1-ND 33 2.83 24.70 511-1462-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A685M8R 
10 A 511-1463-1-ND 33 2.83 24.70 511-1463-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A106M8R 
15 A 511-1464-1-ND 33 2.83 24.70 511-1464-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A156M8R 
22 A 511-1465-1-ND 33 2.83 24.70 511-1465-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A226M8R 
1 A 511-1466-1-ND 33 2.83 24.70 511-1466-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C105M8R 
1 P 33 2.83 24.70 511-1467-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1C105M8R 
1 M 50 4.35 38.00 511-1497-2-ND 4,000 180.00/M | TCM1C105M8R 
1.5 A 33 2.83 24.70 511-1468-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C155M8R 
16 2.2 A 33 2.83 24.70 511-1469-2-ND 2,000 117.00/M_ | TCA1C225M8R 
3.3 A 33 2.83 24.70 511-1470-2-ND 2,000 11700/M | TCA1C335M8R 
47 A 33 2.83 24.70 511-1471-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C475M8R 
6.8 A 511-1472-1-ND 33 2.83 24.70 511-1472-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C685M8R 
10 A 511-1473-1-ND 33 2.83 24.70 511-1473-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C106M8R 
20 1 A 511-1474-1-ND 33 2.83 24.70 511-1474-2-ND 2,000 11700/M | TCA1D105M8R 
TCO Series — Conductive Polymer Type 
4 | 33 A 511-1596-1-ND 1.13 9.84 85.92 | 511-1596-2-ND 2,000 407.00/M [ TCOA0G336M8R 
10 A 511-1597-1-ND 7.00 8.68 75.81 | 511-1597-2-ND 2,000 359.00/M | TCOAOJ106M8R 
6.3 22 A 511-1598-1-ND 1.13 9.84 85.92 511-1598-2-ND 2,000 407.00/M | TCOA0J226M8R 
47 B 511-1600-1-ND 1.40 12.15 106.13 511-1600-2-ND 2,000 503.00/M_| TCOB0J476M8R 
10 10 A 511-1599-1-ND 1.00 8.68 75.81 511-1599-2-ND 2,000 359.00/M | TCOA1A106M8R 
33 B 511-1601-1-ND 1.40 12.15 106.13 511-1601-2-ND 2,000 503.00/M_ | TCOB1A336M8R 


TCFG Series Fused Tantalum Electrolytic Capacitors 


Case | Size Dimension (mm) 

Size |Code| L wi w2 H s 
2012| P 2 1.25 0.9 1.2 (Max.) | 0.45 
3216] A 3.2 1.6 1.2 1.6 0.8 


TCT Series Tantalum Electrolytic Capacitors with Bottom Surface Electrodes 


@Reel® 


Features: ¢ Safety design by built-in open function * Wide capacitance range » Screening by thermal shock Specifications: * Capacitance Tolerance: 
20% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) * DC Leakage Current: 0.5y)A or 0.01CV, whichever is greater 


W.V.| Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 22 P 511-1487-1-ND 60 5.22 45.60 | 511-1487-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGPOG226M8R 
47 A 511-1476- 33 2.83 24.70 | 511-1476-2-ND 2,000 117.00/M_| TCFGA0G476M8R 
10 P 511-1488- 36 3.09 26.98 | 511-1488-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGP0J106M8R 
6.3 15 P 511-1489- -60 5.22 45.60 | 511-1489-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGP0J156M8R 
7 22 A 511-1477- 36 3.09 26.98 | 511-1477-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA0J226M8R 
33 A 511-1478- 50 4.35 38.00 | 511-1478-2-ND 2,000 180.00/M_| TCFGA0J336M8R 
2.2 P 511-1490- 43 3.70 32.30 | 511-1490-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A225M8R 
47 P 511-1491- .36 3.09 26.98 | 511-1491-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A475M8R 
10 10 A 511-1479- 36 3.09 26.98 | 511-1479-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1A106M8R 
15 A 511-1480- 44 3.78 33.06 | 511-1480-2-ND 2,000 157.00/M | TCFGA1A156M8R 
22 A 511-1481- 85 740 64.60 | 511-1481-2-ND 2,000 306.00/M_ | TCFGA1A226M8R 
1 A 511-1482- -36 3.09 26.98 | 511-1482-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C105M8R 
1 P 511-1492- 40 3.48 30.40 | 511-1492-2-ND 2,000 144.00/M | TCFGP1C105M8R 
16 3.3 A 511-1484- .36 3.09 26.98 | 511-1484-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C335M8R 
47 A 511-1485- 36 3.09 26.98 | 511-1485-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C475M8R 
10 A 511-1483- 55 4.79 41.80 | 511-1483-2-ND 2,000 198.00/M_| TCFGA1C106M8R 
20 1 A 511-1486-1-ND 36 3.09 26.98 | 511-1486-2-ND. 2,000 128.00/M | TCFGA1D105M8R 


Digi@Reel’” 


Features: The compact terminal construction allows for a larger tantalum element, [Case | Size Dimension (mm) 
therefore allowing significantly higher capacitances than conventional units of the same | Size |Code|_L wi w2 H Ss 
size. Specifications: * Capacitance Tolerance: 20% * Operating Temperature Range: | 2012 | P 2 1.25 0.85 1.2 (Max.) |_ 0.5 
-55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) 3216 | AL | 32 | 16 1.2 4 0.8 
W.V.| Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 47 P 511-1504-1-ND 68 5.87 51.30 511-1504-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPO0G476M8R 
63 33 P 511-1505-1-ND 68 5.87 51.30 511-1505-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPOJ336M8R 
i 100 AL 511-1498-1-ND 75 6.53 57.00 511-1498-2-ND 3,000 270.00/M | TCTALOJ107M8R 
22 P 511-1506-1-ND 75 6.53 57.00 511-1506-2-ND 3,000 270.00/M | TCTP1A226M8R 
10 33 AL 511-1499-1-ND 75 6.53 57.00 511-1499-2-ND 3,000 270.00/M | TCTAL1A336M8R 
47 AL 511-1500-1-ND 65 5.66 49.40 511-1500-2-ND 3,000 234.00/M | TCTAL1A476M8R 
16 15 AL 511-1501- 80 6.96 60.80 511-1501-2-ND 3,000 288.00/M | TCTAL1C156M8R 
22 AL. 511-1502-1-ND 80 6.96 60.80 511-1502-2-ND 3,000 288.00/M | TCTAL1C226M8R 
25 4.7 AL 511-1503-1-ND 75 6.53 57.00 511-1503-2-ND 3,000 270.00/M | TCTAL1E475M8R 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Sprague TANTALEX® Resin Coated 
Vv Solid-Electrolyte Capacitors — 199D Series 


Dimensions (mm) 


Performance Characteristics: 


* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) Fig. 1 Fig. 2 
: L D H P L D H P 
Saar 100% Tin * Economical, high performance * Rugged. case Max: | Max.:_| 0.60 Mex /Mane [= 0:60 
reliable capacitors featuring low leakage current and low dissipation factor is 15:0) 240 zt 2:04} Gil 20.76 1 | 4:40 o6t B08 
* Standard ratings include replacements for Type 196D capacitors B 15.0 5.00 7.62 2.54 6.1 20.76 5.00 10.12 | 5.08 
ie} 15.0 5.50 9.14 2.54 | 6.1+0.76 5.50 11.64 | 5.08 
Applications: D_ | 15.0 | 6.00 | 10.16 | 2.54 | 6.1+0.76 | 6.00 | 12.66 | 5.08 
* Suitable for a broad range of consumer, commercial and industrial E 15.0 8.60 12.50 | 5.08 25.4 #3.1 8.60 15.00 | 5.08 
equipment F_ | 15.0 | 9.60 | 16.50 | 5.08 | 254431 | 960 | 19.00 | 5.08 
Max. DCL Max. DF 
Case | Capacitance | Capacitance @+25°C @ +25°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Fig. Code (uF) Tolerance (uA) 120Hz (%) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
1 A 47 +10% 0.5 6 718-1219-ND 65 .38 26 = _ = 199D475X9010A1V1E3 
1 B 10 +10% 1 8 718-1212-ND -90 53 .36 — _ = 199D106X9010B1V1E3 
1 Cc 22 +10% 2 8 718-1188-ND 1.01 63 46 = _ = 199D226X9010C1V1E3 
1 D 33 +10% 3 8 718-1191-ND 1.12 .70 52 = — — 199D336X9010D1V1E3 
1 D 47 +10% 4 8 718-1195-ND 1.75 1.13 87 = = = 199D476X9010D1V1E3 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1214-ND 65 38 .26 = = = 199D225X9016A1V1E3 
1 A 3.3 +10% 0.5 6 718-1217-ND 65 .38 26 = = _ 199D335X9016A1V1E3 
1 B 47 +10% 0.7 6 718-1220-ND -80 47 32 = = =. 199D475X9016B1V1E3 
1 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1178-ND 92 55 40 = — = 199D106X9016C1V1E3 
2 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1183-ND 92 55 40 = = = 199D106X9016C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1199-1-NDf¢ 92 55 40 718-1199-2-ND 1,000 326.00 199D106X9016C6B1E3 
1 Cc 15 +10% 2.4 8 718-1186-ND 1.00 63 7 = = = 199D156X9016C1V1E3 
1 D 22 +10% 3.5 8 718-1182-ND 1.04 68 49 = _ a 199D226X9016D1V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1189-ND 1.04 68 49 = _ = 199D226X9016D6V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1202-1-NDt 1.04 68 49 718-1202-2-ND 1,000 398.00 199D226X9016D6B1E3 
1 D 33 +10% 8 718-1192-ND 1.75 113 87 = — — | 199D336X9016D1V1E3 
2 F 100 +10% f 10 718-1164-ND 5.33 3.90 3.18 = _ = 199D107X9016F6V1E3 
2 F 100 +10% 7 10 718-1171-1-NDt 5.33 3.90 3.18 718-1171-2-ND 500 1486.50 199D107X9016F6B1E3 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 
10 +10% 2 8 718-1179-ND 1.00 63 A7 = _ — 199D106X9020C1V1E3 
2 F 100 +10% ca 10 718-1165-ND 6.11 4.47 3.65 = _— = 199D107X9020F6V1E3 
2 F 100 +10% r 10 718-1172-1-NDt 6.11 4.47 3.65 718-1172-2-ND 500 1704.00 199D107X9020F6B1E3 
25 Volt @ 85°C (17 Volt @ 125°C) 
1 A 1 +10% 0.5 4 718-1209-ND 65 .38 .26 = = = 199D105X9025A1V1E3 
H| A 2.2 +10% 0.5 6 718-1215-ND 65 38 .26 = = = 199D225X9025A1V1E3 
1 B 47 +10% 1 6 718-1221-ND 95 56 38 = = = 199D475X9025B1V1E3 
1 Cc 6.8 +10% 1.5 6 718-1196-ND 1.04 68 49 = _ = 199D685X9025C1V1E3 
1 Cc 10 +10% 25 8 718-1180-ND 1.04 68 49 = = = 199D106X9025C1V1E3 
2 c 10 +10% 2.5 8 718-1184-ND 1.04 68 49 = = = 199D106X9025C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 2.5 8 718-1200-1-NDt 1.04 68 49 718-1200-2-ND 1,000 398.00 199D106X9025C6B1E3 
1 D 15 +10% 3 8 718-1187-ND 1.87 1.24 96 = _— = 199D156X9025D1V1E3 
1 D 22 +10% 4 8 718-1190-ND 2.41 1.63 1.26 = — = 199D226X9025D1V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1169-ND 4.21 2.90 2.37 = = = 199D476X9025E6V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1176-1-NDf¢ 4.21 2.90 2.37 718-1176-2-ND 500 1051.50 199D476X9025E6B1E3 
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1207-ND 65 38 .26 = = = 199D104X9035A1V1E3 
1 A 0.22 +10% 0.5 4 718-1213-ND 65 .38 .26 — = = 199D224X9035A1V1E3 
1 A 0.33 +10% 0.5 4 718-1216-ND 65 38 26 = = = 199D334X9035A1V1E3 
1 A 0.47 +10% 0.5 4 718-1206-ND 65 38 .26 = = = 199D474X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1198-1-NDf¢ 65 .38 .26 718-1198-2-ND 1,000 212.00 199D105X9035A6B1E3 
1 A 1 +20% 0.5 4 718-1203-ND 65 .38 26 = = _ 199D105X0035A1V1E3 
| A 1 +10% 0.5 4 718-1204-ND 65 38 .26 = = = 199D105X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1210-ND 65 38 26 = _ _ 199D105X9035A6V1E3 
1 B 2.2 +10% 0.7 6 718-1205-ND 85 50 .34 = _ _ 199D225X9035B1V1E3 
q B 3.3 +10% 1 6 718-1218-ND 1.00 58 40 = = = 199D335X9035B1V1E3 
1 Cc 47 +10% 1.5 6 718-1193-ND 98 60 44 = =a — 199D475X9035C1V1E3 
1 D 6.8 +10% 2.3 6 718-1197-ND 1.04 68 49 = _ — 199D685X9035D1V1E3 
d D 10 +10% 3.5 8 718-1181-ND 1.62 1.04 79 = = = 199D106X9035D1V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1185-ND 1.62 1.04 79 = _ _— 199D106X9035D6V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1201-1-NDf¢ 1.62 1.04 79 718-1201-2-ND 1,000 675.00 199D106X9035D6B1E3 
es E 22 +10% 5 8 718-1166-ND 2.79 1.89 1.49 = = = 199D226X9035E6V1E3 
i E 22 +10% 5 8 718-1173-1-NDt 2.79 1.89 1.49 718-1173-2-ND 500 652.50 199D226X9035E6B1E3 
2 F 33 +10% 6 8 718-1175-1-NDt 4.48 3.12 2.56 718-1175-2-ND 500 1160.00 199D336X9035F6B1E3 
2 F 33 +10% 6 8 718-1168-ND 4.48 3.12 2.56 = = = 199D336X9035F6V1E3 
2 F 47 +10% 7 8 718-1170-ND 6.11 4.47 3.65 = = = 199D476X9035F6V1E3 
2 F 47 +10% 7 8 718-1177-1-NDf¢ 6.11 4.47 3.65 718-1177-2-ND 500 1704.00 199D476X9035F6B1E3 
50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1208-ND 73 43 .29 = = = 199D104X9050A1V1E3 
1 B 1.0 +10% 0.5 4 718-1211-ND 83 48 .33 = = a 199D105X9050B1V1E3 
1 D 47 +10% 2 6 718-1194-ND 1.37 87 65 = = == 199D475X9050D1V1E3 
2 IF 22 +10% 6 8 718-1167-ND 6.88 5.09 4.21 = = = 199D226X9050F6V1E3 
2 F 22 +10% 6 8 718-1174-1-NDf¢ 6.88 5.09 4.21 718-1174-2-ND 500 1994.00 199D226X9050F6B1E3 
t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1699 


— Sprague NEW! TANTALEX® Molded-Case 
Solid-Electrolyte Capacitors — 173D Series 


Dimensions (mm) 


Performance Characteristics: 


* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) Case L D 
Features: Code Max. Max. 
* Terminations: 100% Tin ¢ Miniature axial-lead capacitors available in five sizes * Precision U 6.60 2.41 
molded in gold colored, flame retardant, thermosetting epoxy resin * Laser marked for Vv Fa YA 2.79 
improved legibility and tapered end of case provides easy identification of positive terminal Ww 8.76 4.57 
Applications: x 10.67 4.57 
* Designed for high performance automotive, industrial and commercial electronic equipment Y 13.97 71 
Max. DCL Max. DF Cut Tape 
Case Capacitance Capacitance @ 25°C @ 25°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code (uF) Tolerance (uA) 120Hz (%) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
Vv 10.0 +10% 0.8 6 718-1421-1-ND 60 39 30 718-1421-2-ND 4,000 244.00/M | 173D106X9010VWE3 
WwW 22.0 +10% 1.5 6 718-1438-1-ND 1.18 76 58 718-1438-2-ND 2,500 474.00/M | 173D226X9010WWE3 
Xx 47.0 +10% 3.8 6 718-1429-1-ND 1.37 88 67 718-1429-2-ND 2,500 552.00/M | 173D476X9010XWE3 
15 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
U 2.2 +10% 0.5 4 718-1416-1-ND 55 35 .27 718-1416-2-ND 4,500 220.00/M | 173D225X9015UWE3 
Vv 6.8 +10% 0.8 6 718-1425-1-ND 68 44 33 4,000 273.00/M | 173D685X9015VWE3 
WwW 15.0 +10% 1.5 6 718-1444-1-ND 1.18 76 58 718-1444-2-ND 2,500 474.00/M | 173D156X9015WWE3 
x 22.0 +10% 2.6 6 718-1415-1-ND 1.37 88 67 718-1415-2-ND 2,500 552.00/M | 173D226X9015XWE3 
xX 33.0 +10% 4.0 6 718-1433-1-ND 1.56 1.00 76 718-1433-2-ND 2,500 626.00/M | 173D336X9015XWE3 
Y 150.0 +20% 10.0 8 718-1443-1-ND 7.62 4.88 3.71 718-1443-2-ND 500 1535.50 | 173D157X0015YWE3 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 
U 1.0 +10% 0.5 4 718-1423-1-ND 55 35 27 718-1423-2-ND 4,500 220.00/M | 173D105X9020UWE3 
Vv 47 +10% 0.8 4 718-1411-1-ND 68 44 33 718-1411-2-ND 4,000 273.00/M | 173D475X9020VWE3 
WwW 10.0 +10% 1.6 6 718-1446-1-ND 1.18 76 58 718-1446-2-ND 2,500 474.00/M | 173D106X9020WWE3 
Xx 15.0 +10% 2.4 6 718-1417-1-ND 1.37 88 67 718-1417-2-ND 2,500 552.00/M | 173D156X9020XWE3 
Xx 22.0 +10% 3.5 6 718-1437-1-ND 1.56 1.00 76 2,500 626.00/M | 173D226X9020XWE3 
Y 100.0 +10% 10.0 6 718-1418-1-ND 7.62 4.88 3.71 718-1418-2-ND 500 1535.50 | 173D107X9020YWE3 
25 Volt @ 85°C (17 Volt @ 125°C) 
U 1.0 +10% 0.5 3 718-1448-1-ND 55 35 <7 718-1448-2-ND 4,500 220.00/M | 173D105X9025UWE3 
Vv 22 +10% 0.5 3 718-1441-1-ND 68 44 33 718-1441-2-ND 4,000 273.00/M | 173D225X9025VWE3 
Vv 3.3 +10% 0.7 3 718-1434-1-ND 68 44 33 718-1434-2-ND 4,000 273.00/M | 173D335X9025VWE3 
WwW 10.0 +10% 1.5 4 718-1420-1-ND 1.18 76 58 718-1420-2-ND 2,500 474.00/M | 173D106X9025WWE3 
Y 22.0 +10% 4.4 6 718-1414-1-ND 4.02 2.58 1.96 500 810.50 | 173D226X9025YWE3 
Y 47.0 +10% 9.4 6 718-1428-1-ND 5.37 3.43 2.61 718-1428-2-ND 500 1081.00 | 173D476X9025YWE3 
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) 
U 0.10 +10% 0.5 3 718-1450-1-ND 55 35 Tg 718-1450-2-ND 4,500 220.00/M | 173D104X9035UWE3 
U 0.33 +10% 0.5 3 718-1435-1-ND 55 35 “27 718-1435-2-ND 4,500 220.00/M | 173D334X9035UWE3 
U 0.47 +10% 0.5 3 718-1432-1-ND 55 35 27 718-1432-2-ND 4,500 220.00/M | 173D474X9035UWE3 
Vv 1.0 +10% 0.5 3 718-1422-1-ND 60 39 -30 718-1422-2-ND 4,000 244.00/M | 173D105X9035VWE3 
Vv 1.5 +10% 0.5 3 718-1445-1-ND 68 44 33 718-1445-2-ND 4,000 273.00/M | 173D155X9035VWE3 
Ww 2.2 +10% 0.6 3 718-1440-1-ND 1.18 76 58 718-1440-2-ND 2,500 474.00/M | 173D225X9035WWE3 
W 47 +10% 1.3 4 718-1431-1-ND 1.18 76 58 718-1431-2-ND 2,500 474.00/M | 173D475X9035WWE3 
Xx 6.8 +10% 1.9 4 718-1424-1-ND 1.37 88 67 718-1424-2-ND 2,500 552.00/M | 173D685X9035XWE3 
Xx 6.8 +20% 1.9 4 718-1426-1-ND 1.37 88 67 718-1426-2-ND 2,500 552.00/M | 173D685X0035XWE3 
Xx 10.0 +10% 2.8 4 718-1419-1-ND 1.56 1.00 76 718-1419-2-ND 2,500 626.00/M | 173D106X9035XWE3 
Ye: 22.0 +10% 6.2 6 718-1436-1-ND 4.02 2.58 1.96 718-1436-2-ND 500 810.50 | 173D226X9035YWE3 
Y 33.0 +10% 9.2 6 718-1413-1-ND 5.38 3.44 2.62 718-1413-2-ND 500 1083.00 | 173D336X9035YWE3 
Y 47.0 +10% 10.0 6 718-1427-1-ND 7.62 4.88 3.71 718-1427-2-ND 500 1535.50 | 173D476X9035YWE3 
50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
U 0.10 +10% 0.5 3 718-1449-1-ND 62 40 31 718-1449-2-ND 4,500 249.00/M | 173D104X9050UWE3 
U 0.22 +10% 0.5 3 718-1442-1-ND 62 40 31 718-1442-2-ND 4,500 249.00/M | 173D224X9050UWE3 
Vv 0.47 +10% 0.5 3 718-1412-1-ND 71 46 35 718-1412-2-ND 4,000 287.00/M | 173D474X9050VWE3 
Vv 1.0 +10% 0.5 3 718-1447-1-ND 83 53 At 718-1447-2-ND 4,000 334.00/M | 173D105X9050VWE3 
WwW 2.2 +10% 0.9 4 718-1439-1-ND 1.34 86 65 2,500 538.00/M | 173D225X9050WWE3 
Xx 47 +10% 1.9 4 718-1430-1-ND 1.88 1.21 92 718-1430-2-ND 2,500 758.00/M | 173D475X9050XWE3 


MICROTAN® Frameless Solid Tantalum 
Molded Chip Capacitors — Polity Bar 
298D Series 


Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) 
Features: * 0603 Footprint 


Max. DC Max. ESR Max. Ripple 
Leakage Max. DF @ 25°C 100kHz Cut Tape Tape and Reel 
Capacitance | Capacitance @ 25°C @ 25°C 100kHz Irms Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. il 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) 
47 +20% 0.5 8 8 0.09 718-1162-1-ND 93 63 50 718-1162-2-ND 375.00/M 298D475X06R3M2T 
10 +20% 0.6 8 8 0.09 718-1160-1-ND 1.10 75 -60 718-1160-2-ND 446.00/M 298D106X06R3M2T 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
47 +20% 0.5 6 10 0.08 718-1161-1-ND 93 63 50 718-1161-2-ND 375.00/M 298D475X0010M2T 
47 +10% 0.5 6 10 0.08 718-1163-1-ND 93 63 50 718-1163-2-ND 375.00/M 298D475X9010M2T 
10 +20% 1 8 8 0.08 718-1159-1-ND 1.55 1.05 84 718-1159-2-ND 630.00/M 298D106X0010M2T 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 +20% 0.5 6 20 0.045 718-1157-1-ND 93 63 50 718-1157-2-ND 630.00/M 298D105X0016M2T 
fl +10% 0.5 6 20 0.045 718-1158-1-ND 93 63 50 718-1158-2-ND 375.00/M 298D105X9016M2T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1700 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TANTAMOUNT? Solid Tantalum 
Commercial Chip Capacitors — : 
293D and 593D Series Digi@Reel 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: 
-55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) 


yy 
VISHAY. Sprague 


Features: * Meets IEC Specification QC300801/US0001 and EIA Dimensions — mm 
535BAAC Case Code EIA Size L w H P Tw TH (Min.) 
Fee eieal Characteristics: * Operating Temperature: us sete —— 1.6 20.20 ee Ee 1.2 20.10 0.70 
“BB°C ~ 125°C 7 ° B 3525-21 3.5 +0.20 2.8 +0.20 1.9 +0.20 0.80 +0.30 2.2 +0.10 0.70 
Features: * High ripple current carrying capability * Low ESR * Meets c £00226 SiO 20:80) 3.220:80 25 20.00 1:9520:80 e200 10 
EIA 535BAAE and IEC specification QC300801/US0001 B LSA Ge 20:80 4:9.20.80 2:8 20:50 1S 090) 2.4 20:10 1 
Applications: * Switch mode power supplies and converters E 7343-43 7.3 £0.30 4.3 £0.30 4.0 £0.30 1.3 +0.30 2.4 £0.10 1.0 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance| @ 25°C 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (HA) (%) (9) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
293D Series 
A 10 +10% 0.6 6 3.4 0.15 718-1126-1-ND 13 88 7.04 718-1126-2-ND 2,000 60.00/M | 293D106X96R3A2TES 
B 10 +10% 0.6 6 2.9 0.17 718-1127-1-ND AB 99 7.92 2,000 67.00/M | 293D106X96R3B2TE3 
A 22 +10% 1.3 6 2.9 0.16 718-1139-1-ND 15 1.02 8.14 2,000 69.00/M | 293D226X96R3A2TE3 
B 22 +10% 1.3 6 2 0.21 718-1140-1-ND 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D226X96R3B2TE3 
63 B 47 +10% 2.8 6 1.9 0.21 718-1154- 27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D476X96R3B2TE3 
7 B 68 +10% 41 6 1.8 0.22 718-1156-1-ND .27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D686X96R3B2TE3 
B 100 +10% 6 15: 1.7 0.22 718-1128-1-ND ee 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D107X96R3B2TE3 
Cc 100 +10% 6 6 0.8 0.37 718-1058-1-ND 36 2.45 19.58 500 83.00 | 293D107X96R3C2TE3| 
D 100 +10% 6 6 0. 0.46 718-1059-1-ND 44 2.97 23.76 718-1059-2-ND 500 101.00 | 293D107X96R3D2TE3 
D 220 +10% 13.2 8 0.6 0.50 718-1073-1-ND -70 4.73 37.84 718-1073-2-ND 500 161.00 | 293D227X96R3D2TE3 
A 2.2 +10% 0.5 6 6.3 0.11 718-1130-1-ND 1 74 5.94 718-1130-2-ND 2,000 50.00/M | 293D225X9010A2TE3 
A 47 +10% 0.5 6 5 0.12 718-1146-1-ND 13 88 7.04 718-1146-2-ND 2,000 60.00/M | 293D475X9010A2TE3 
B 47 +10% 0.5 6 3.4 0.16 718-1147-1-ND 18 1.18 9.46 718-1147-2-ND 2,000 80.00/M | 293D475X9010B2TE3 
A 10 +20% 1 6 3.4 0.15 718-1118-1-ND 14 .96 7.70 718-1118-2-ND 2,000 65.00/M | 293D106X0010A2TE3 
A 10 +10% 1 6 3.4 0.15 718-1121-1-ND 14 96 7.70 718-1121 2,000 65.00/M_| 293D106X9010A2TES 
B 10 +20% 1 6 2.5 0.18 718-1119-1-ND 18 1.18 9.46 718-1119-2-ND 2,000 80.00/M | 293D106X0010B2TE3 
B 10 +10% 4 6 2.5 0.18 718-1122-1-ND 18 1.18 9.46 718-1122-2-ND 2,000 80.00/M | 293D106X9010B2TE3 
Cc 10 +10% 1 6 1.8 0.25 718-1047-1-ND 27 1.82 14.52 718-1047-2-ND 500 61.50 | 293D106X9010C2TE3 
B 22 +10% 2.2 6 1.9 0.21 718-1137-1-ND 19 1.27 10.12 718-1137-2-ND 2,000 86.00/M | 293D226X9010B2TE3 
ie} 22 +10% 2.2 6 1.5 0.27 718-1065-1-ND 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D226X9010C2TE3 
B 33 +10% 3.3 6 1.9 0.21 27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D336X9010B2TE3 
10 Cc 33 +10% 3.3 6 1.4 0.28 23 1.57 12.54 500 53.50 | 293D336X9010C2TE3 
D 33 +10% 3.3 6 0.8 0.43 4 2.97 23.76 500 101.00 | 293D336X9010D2TE3 
B 47 +10% 47 6 1.8 0.22 .27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D476X9010B2TE3 
ie} 47 +10% 47 6 Al 0.32 36 2.45 19.58 500 83.00 | 293D476X9010C2TE3 
D 47 +10% 47 6 0.7 0.46 718-1088-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D476X9010D2TE3 
D 68 +10% 6.8 6 0.7 0.46 718-1095-1-ND 44 2.97 23.76 718-1095-2-ND 500 101.00 | 293D686X9010D2TE3 
Cc 100 +10% 10 8 0.9 0.35 718-1055-1-ND 36 2.45 19.58 718-1055-2-ND 500 83.00 | 293D107X9010C2TE3 
D 100 +20% 10 8 0.6 0.50 718-1054- 54 3.63 29.04 500 123.50 | 293D107X0010D2TE3 
D 100 +10% 10 8 0.6 0.50 54 3.63 29.04 500 123.50 | 293D107X9010D2TE3 
D 220 +10% 22 8 0.6 0.50 1.02 6.88 55.00 500 234.00 | 293D227X9010D2TE3 
E 220 +10% 22 8 0.5 0.57 1.64 11.08 88.66 400 301.60 | 293D227X9010E2TE3 
E 330 +10% 33 10 0.5 0.57 1.94 13.12 104.94 400 356.80 | 293D337X9010E2TE3 
A 1 +20% 0.5 4 9.3 0.09 13 88 7.04 2,000 60.00/M | 293D105X0016A2TE3 
A 1 +10% 0.5 4 9.3 0.09 13 88 7.04 2,000 60.00/M | 293D105X9016A2TE3 
A 2.2 +10% 0.5 6 5.9 0.11 13 88 7.04 2,000 60.00/M | 293D225X9016A2TE3 
B 2.2 +10% 0.5 6 4.6 0.14 718-1132-1-ND 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D225X9016B2TE3 
A 3.3 +10% 0.5 6 5 0.12 718-1142-1-ND 13 88 7.04 2,000 60.00/M | 293D335X9016A2TE3 
B 3.3 +10% 0.5 6 3.5 0.16 718-1143-1-ND 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D335X9016B2TE3 
A 47 +10% 0.8 6 5 0.12 718-1148-1-ND 14 .96 7.70 718-1148-2-ND 2,000 65.00/M | 293D475X9016A2TE3 
B 47 +10% 0.8 6 2.9 0.17 718-1149-1-ND 18 1.18 9.46 718-1149-2-ND 2,000 80.00/M | 293D475X9016B2TE3 
B 6.8 +10% AA 6 2.5 0.18 718-1155-1-ND 18 1.18 9.46 718-1155-2-ND 2,000 80.00/M | 293D685X9016B2TE3 
A 10 +10% 1.6 6 3 0.16 718-1123-1-ND 15 1.02 8.14 718-1123-2-ND 2,000 69.00/M_| 293D106X9016A2TE3 
B 10 +20% 1.6 6 2 0.21 718-1120-1-ND 20 1.32 10.56 718-1120-2-ND 2,000 90.00/M | 293D106X0016B2TE3 
B 10 +10% 1.6 6 2 0.21 718-1124-1-ND 20 1.32 10.56 718-1124-2-ND 2,000 90.00/M | 293D106X9016B2TE3 
16 Cc 10 +20% 1.6 6 1.8 0.25 718-1042-1-ND .27 1.82 14.52 718-1042-2-ND 500 61.50 | 293D106X0016C2TE3 
Cc 10 +10% 1.6 6 1.8 0.25 718-1048-1-ND .27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D106X9016C2TE3 
B 15 +10% 2.4 6 2 0.21 718-1129-1-ND .20 1.32 10.56 2,000 90.00/M_| 293D156X9016B2TE3 
B 22 +10% 3.5 6 1.9 0.21 718-1138-1-ND .27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D226X9016B2TE3 
Cc 22 +10% 3.5 6 1.4 0.28 718-1066-1-ND 29) 1.98 15.84 500 67.50 | 293D226X9016C2TE3 
D 22 +10% 3.5 6 0.8 0.43 718-1067-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D226X9016D2TE3 
Cc 33 +10% 5.3 6 un 0.32 36 2.45 19.58 500 83.00 | 293D336X9016C2TE3 
D 33 +10% 5.3 6 0.7 0.46 718-1078-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D336X9016D2TE3 
[e} 47 +10% 75 6 1 0.33 718-1089-1-ND 36 2.45 19.58 718-1089-2-ND 500 83.00 | 293D476X9016C2TE3 
D 47 +20% 75 6 0.7 0.46 718-1086-1-ND 44 2.97 23.76 718-1086-2-ND 500 101.00 | 293D476X0016D2TE3 
D 47 +10% 7.5 6 0.7 0.46 718-1090-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D476X9016D2TE3 
D 68 +10% 10.9 6 0.6 0.50 54 3.63 29.04 500 123.50 | 293D686X9016D2TE3 
D 100 +10% 16 8 0.6 0.50 70 4.73 37.84 500 161.00 | 293D107X9016D2TE3 
E 100 +10% 16 8 0.6 0.52 1.34 9.08 72.60 400 246.80 | 293D107X9016E2TE3 
A 1 +10% 0.5 4 8.4 0.09 1 74 5.94 2,000 50.00/M | 293D105X9020A2TE3 
B 2.2 +10% 0.5 6 3.5 0.16 15 .99 7.92 2,000 67.00/M | 293D225X9020B2TE3 
A 47 +10% 0.9 6 5.0 0.12 15 1.02 8.14 2,000 69.00/M | 293D475X9020A2TE3 
B 47 +10% 0.9 6 2.9 0.17 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D475X9020B2TE3 
ie} 4.7 +10% 0.9 6 2.3 0.22 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D475X9020C2TE3 
[e} 6.8 +10% 1.4 6 1.9 0.24 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D685X9020C2TE3 
B 10 +10% 2.0 6 2.5 0.18 718-1125- .20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D106X9020B2TE3 
20 c 10 +20% 2.0 6 1.7 0.25 718-1043-1-ND 27 1.82 14.52 718-1043-2-ND 500 61.50 | 293D106X0020C2TE3 
Cc 10 +10% 2.0 6 1.7 0.25 718-1049-1-ND 27 1.82 14.52 718-1049-2-ND 500 61.50 | 293D106X9020C2TE3 
ej 22 +10% 4.4 6 11 0.32 718-1068-1-ND 29 1.98 15.84 718-1068-2-ND 500 67.50 | 293D226X9020C2TE3 
D 22 +20% 4.4 6 0.7 0.46 718-1063-1-ND 44 2.97 23.76 718-1063-2-ND 500 101.00 | 293D226X0020D2TE3 
D 22 +10% 4.4 6 0.7 0.46 718-1069-1-ND 44 2.97 23.76 718-1069-2-ND 500 101.00 | 293D226X9020D2TE3 
D 33 +10% 6.6 6 0.7 0.46 718-1079-1-ND 44 2.97 23.76 718-1079-2-ND 500 101.00 | 293D336X9020D2TE3 
D 47 +10% 9.4 6 0.7 0.46 718-1091-1-ND 54 3.63 29.04 718-1091-2-ND 500 123.50 | 293D476X9020D2TE3 
E 100 +10% 20.0 8 0.5 0.57 1.64 11.08 88.66 718-1024-2-ND 400 301.60 | 293D107X9020E2TE3 
A 0.47 +10% 0.5 4 12 0.08 13 88 7.04 718-1145-2-ND 2,000 60.00/M | 293D474X9025A2TE3 
A 1 +10% 0.5 4 7.6 0.10 718-1115-1-ND 13 88 7.04 718-1115-2-ND 2,000 60.00/M | 293D105X9025A2TE3 
A 2.2 +10% 0.6 6 6.3 0.11 718-1134-1-ND 15 1.02 8.14 718-1134-2-ND 2,000 69.00/M | 293D225X9025A2TE3 
B 2.2 410% 0.6 6 3.8 0.15 718-1135-1-ND .20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D225X9025B2TE3 
B 4.7 +10% 1.2 6 2.8 0.17 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D475X9025B2TE3 
25 [e} 47 +10% 1.2 6 2 0.24 .27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D475X9025C2TE3 
Cc 10 +20% 2.5 6 1.5 0.27 29 1.98 15.84 500 67.50 | 293D106X0025C2TE3 
Cc 10 +10% 25 6 1.5 0.27 .29 1.98 15.84 500 67.50 | 293D106X9025C2TE3 
D 10 +20% 2.5 6 1.0 0.39 718-1045- 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D106X0025D2TE3 
D 10 +10% 2.5 6 1.0 0.39 718-1051- 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D106X9025D2TE3 
D 15 +10% 3.8 6 0.8 0.43 718-1060-1-ND At 2.75 22.00 718-1060-2-ND 500 93.50 | 293D156X9025D2TE3 
D 22 +20% 5.5 6 0.7 0.46 718-1064-1-ND 44 2.97 23.76 718-1064-2-ND 500 101.00 | 293D226X0025D2TE3 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Wy 
VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Solid Tantalum Commercial Chip Capacitors — 293D and 593D Series (Cont, 


Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance) @ 25°C 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(V) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
D 22 +10% 5.5 6 0.7 0.46 718-1070-1-ND 44 2.97 23.76 718-1070-2-ND 500 101.00 | 293D226X9025D2TE3 
25 D 33 +10% 8.3 6 0.7 0.46 718-1080-1-ND 1.02 6.88 55.00 718-1080-2-ND 500 234.00 | 293D336X9025D2TE3 
E 33 +10% 8.3 6 0.6 0.52 718-1027-1-ND 1.34 9.08 72.60 718-1027-2-ND 400 246.80 | 293D336X9025E2TE3 
A 0.10 +10% 0.5 4 20 0.06 718-1109-1-ND 13 88 7.04 718-1109-2-ND 2,000 60.00/M | 293D104X9035A2TE3 
A 0.33 +10% 0.5 4 13 0.08 718-1141-1-ND 15 1.02 8.14 718-1141-2-ND 2,000 69.00/M | 293D334X9035A2TE3 
A 1.0 +10% 0.5 4 7.5 0.10 718-1116-1-ND 15 1.02 8.14 718-1116-2-ND 2,000 69.00/M | 293D105X9035A2TE3 
B 1.0 +20% 0.5 4 5 0.13 718-1112-1-ND 18 1.18 9.46 718-1112-2-ND 2,000 80.00/M | 293D105X0035B2TE3 
B 1.0 +10% 0.5 4 5 0.13 718-1117-1-ND 18 1.18 9.46 718-1117-2-ND 2,000 80.00/M | 293D105X9035B2TE3 
B 2.2 +10% 0.8 6 3.8 0.15 718-1136-1-ND 19 1.27 10.12 718-1136-2-ND 2,000 86.00/M | 293D225X9035B2TE3 
Cc 2.2 +10% 0.8 6 2.9 0.20 718-1062-1-ND 24 1.65 13.20 718-1062-2-ND 500 56.00 | 293D225X9035C2TE3 
Cc 3.3 +10% 1,2 6 2.1 0.23 718-1074-1-ND 29 1.98 15.84 718-1074-2-ND 500 67.50 | 293D335X9035C2TE3 
35 Cc 47 +10% 1.6 6 1.9 0.24 718-1083-1-ND 29 1.98 15.84 718-1083-2-ND 500 67.50 | 293D475X9035C2TE3 
D 4.7 +10% 1.6 6 1.3 0.34 718-1084-1-ND 39 2.61 20.90 718-1084-2-ND 500 89.00 | 293D475X9035D2TE3 
D 6.8 +10% 2.4 6 4:4 0.37 718-1093-1-ND 39 2.61 20.90 718-1093-2-ND 500 89.00 | 293D685X9035D2TE3 
Cc 10 +10% 3.5 6 1.6 0.26 718-1052-1-ND 37 2.48 19.80 718-1052-2-ND 500 84.00 | 293D106X9035C2TE3 
D 10 +20% 3.5 6 0.8 0.43 718-1046-1-ND 44 2.97 23.76 718-1046-2-ND 500 101.00 | 293D106X0035D2TE3 
D 10 +10% 3.5 6 0.8 0.43 718-1053-1-ND 44 2.97 23.76 718-1053-2-ND 500 101.00 | 293D106X9035D2TE3 
D 15 +10% 5.3 6 0.7 0.46 718-1061-1-ND 54 3.63 29.04 718-1061-2-ND 500 123.50 | 293D156X9035D2TE3 
D 22 +10% md 6 0.6 0.52 718-1071-1-ND 54 3.63 29.04 718-1071-2-ND 500 123.50 | 293D226X9035D2TE3 
E 22 +10% 7.7 6 0.6 0.52 718-1025-1-ND 1.34 9.08 72.60 718-1025-2-ND 400 246.80 | 293D226X9035E2TE3 
A 0.10 +10% 0.5 4 19 0.06 718-1110-1-ND 16 1.10 8.80 718-1110-2-ND 2,000 75.00/M | 293D104X9050A2TE3 
Cc 1 +10% 0.5 4 4.6 0.16 718-1041-1-ND 37 2.48 19.80 718-1041-2-ND 500 84.00 | 293D105X9050C2TE3 
50 D 47 +10% 2.4 6 1.2 0.37 718-1085-1-ND 55 3.71 29.70 718-1085-2-ND 500 126.00 | 293D475X9050D2TE3 
D 6.8 +10% 3.4 6 0.9 0.41 718-1094-1-ND 55 3.71 29.70 718-1094-2-ND 500 126.00 | 293D685X9050D2TE3 
E 10 +10% 5 6 0.8 0.45 718-1022-1-ND 2.05 13.86 110.88 718-1022-2-ND 400 376.80 | 293D106X9050E2TE3 

593D Series 

63 D 220 +10% 13.2 8 0.100 1.22 718-1106-1-ND 73 4.95 39.60 718-1106-2-ND 500 168.50 | 593D227X96R3D2TE3 
i E 330 +10% 19.8 8 0.100 1.28 718-1038-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1038-2-ND 400 269.20 | 593D337X96R3E2TE3 
D 100 +20% 10 6 0.100 1.22 718-1100-1-ND 63 4.26 34.10 718-1100-2-ND 500 145.00 | 593D107X0010D2TE3 
D 100 +10% 10 6 0.100 1.22 718-1101-1-ND 63 4.26 34.10 718-1101-2-ND 500 145.00 | 593D107X9010D2TE3 
10 D 220 +10% 22 8 0.125 1.10 718-1105-1-ND 1.06 7.15 57.20 718-1105-2-ND 500 243.00 | 593D227X9010D2TE3 
E 220 +20% 22 8 0.100 1.28 718-1034-1-ND 1.08 7.32 58.52 718-1034-2-ND 400 198.80 | 593D227X0010E2TE3 
E 220 +10% 22 8 0.100 1.28 718-1035-1-ND 1.08 7.32 58.52 718-1035-2-ND 400 198.80 | 593D227X9010E2TE3 
Cc 10 +10% 1.6 6 0.450 0.49 718-1097-1-ND At 2.75 22.00 718-1097-2-ND 500 93.50 | 593D106X9016C2TE3 
16 D 47 +10% 75 6 0.150 1.00 718-1108-1-ND 63 4.26 34.10 718-1108-2-ND 500 145.00 | 593D476X9016D2TE3 
D 100 +10% 16 8 0.125 1.10 718-1102-1-ND -90 6.05 48.40 718-1102-2-ND 500 205.50 | 593D107X9016D2TE3 
E 100 +10% 16 8 0.100 1.28 718-1030-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1030-2-ND 400 269.20 | 593D107X9016E2TE3 
E 47 +10% 7.5 4 0.150 1.05 718-1039-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1039-2-ND 400 269.20 | 593D476X9020E2TE3 
20 E 68 +10% 13.6 6 0.150 1.05 718-1040-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1040-2-ND 400 299.20 | 593D686X9020E2TE3 
E 100 +10% 20 8 0.150 1.05 718-1031-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1031-2-ND 400 299.20 | 593D107X9020E2TE3 
Cc 10 +10% 2.5 6 0.450 0.49 718-1098-1-ND At 2.75 22.00 718-1098-2-ND 500 93.50 | 593D106X9025C2TE3 
25 D 22 +10% 5.5 6 0.200 0.87 718-1104-1-ND 73 4.95 39.60 718-1104-2-ND 500 168.50 | 593D226X9025D2TE3 
E 33 +20% 8.3 6 0.200 0.91 718-1036-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1036-2-ND 400 299.20 | 593D336X0025E2TE3 
E 33 +10% 8.3 6 0.200 0.91 718-1037-1-ND 1.63 11.00 88.00 718-1037-2-ND 400 299.20 | 593D336X9025E2TE3 
D 10 +10% 3.5 6 0.300 0.71 718-1099-1-ND 63 4.26 34.10 718-1099-2-ND 500 145.00 | 593D106X9035D2TE3 
3 D 15 +10% 5.3 6 0.300 0.71 718-1103-1-ND 73 4.95 39.60 718-1103-2-ND 500 168.50 | 593D156X9035D2TE3 
5 E 22 +20% 7.0 6 0.275 0.77 718-1032-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1032-2-ND 400 269.20 | 593D226X0035E2TE3 
E 22 +10% 7.7 6 0.275 0.77 718-1033-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1033-2-ND 400 269.20 | 593D226X9035E2TE3 
0 D 47 +10% 2.4 6 0.600 0.50 718-1107-1-ND 1.14 7.70 61.60 718-1107-2-ND 500 262.00 | 593D475X9050D2TE3 
5 E 10 +10% 5 6 0.550 0.55 718-1029-1-ND 1.87 12.65 101.20 718-1029-2-ND 400 344.00 | 593D106X9050E2TE3 


TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum 
Chip Capacitors — TR3 Series 


Features: ¢ High ripple current carrying capability * Low ESR ¢ Meets EIA 535BAAE and IEC specification QC300801/US0001 »* 100% surge 
current tested (B, C, D and E case sizes) Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Dimensions — mm 

hb Case Code EIA Size L Ww H P Tw TH (Min.) 

A 3216-18 3.2 +0.20 1.6 +0.20 1.6 +0.20 0.80 +0.30 1.2 40.10 0.70 

B 3528-21 3.5 +0.20 2.8 +0.20 1.9 +0.20 0.80 +0.30 2.2 +0.10 0.70 

Cc 6032-28 6.0 +0.30 3.2 +0.30 2.5 +0.30 1.3 +0.30 2.2 +0.10 1.0 

D 7343-31 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

E 7343-43 7.3 +0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

Vv 7343-20 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.0 Max. 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage @25°C @25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (nF) Tolerance (WA) (%) (0) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
A 47 +£10% 1.9 14 0.5 0.39 718-1306-1-ND 43 2.94 23.48 | 718-1306-2-ND 2,000 200.00/M | TR3A476K004C0500 
B 68 +10% 22 6 0.5 0.41 718-1457-1-ND NEW! 36 2.44 19.50 | 718-1457-2-ND NEW! | 2,000 166.00/M | TR3B686K004C0500 
A 100 +£10% 10.0 30 1.0 0.27 718-1451-1-ND NEW! Al 2.74 21.90 | 718-1451-2-ND NEW! | 2,000 186.00/M | TR3A107K004C1000 
B 220 +20% 8.8 18 1 0.28 718-1453-1-ND NEW! 48 3.23 25.80 | 718-1453-2-ND NEW! | 2,000 219.00/M | TR3B227M004C1100 
4 B 220 +20% 8.8 18 0.7 0.35 718-1454-1-ND NEW! 55 3.70 29.60 | 718-1454-2-ND NEW! | 2,000 252.00/M | TR3B227M004C0700 
B 220 +20% 8.8 18 0.5 0.41 718-1455-1-ND NEW! 66 4.44 35.50 | 718-1455-2-ND NEW! | 2,000 302.00/M | TR3B227M004C0500 
B 220 +20% 8.8 18 0.45 0.43 718-1456-1-ND NEW! 72 4.87 38.96 | 718-1456-2-ND NEW! | 2,000 331.00/M | TR3B227M004C0450 
E 680 +10% 27.2 12 01 1.28 718-1385-1-ND 2.11 14.23 113.86 | 718-1385-2-ND 400 387.20 | TR3E687K004C0100 
E 1000 +20% 40.0 20 0.1 1.28 718-1452-1-ND NEW! 2.74 18.50 148.02 | 718-1452-2-ND NEW! | 400 503.20 | TR3E108M004C0100 
A 10 +10% 0.6 6 15 0.22 718-1550-1-ND NEW! 32 2.15 17.20 | 718-1550-2-ND NEW! | 2,000 146.00/M | TR3A106K6R3C1500 
A 33 +£10% 2.0 14 0.6 0.35 718-1305-1-ND 30 2.06 16.46 | 718-1305-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A336K6R3C0600 
A 47 +£10% 28 12 0.8 0.31 718-1557-1-ND NEW! Al 2.74 21.90 | 718-1557-2-ND NEW! | 2,000 186.00/M | TR3A476K6R3C0800 
Cc 47 +10% 28 6 0.25 0.66 718-1558-1-ND NEW! 59 3.96 31.64 | 718-1558-2-ND NEW!| 500 134.50 | TR3C476K6R3C0250 
B 68 +10% 44 6 0.5 0.41 718-1319-1-ND A4 2.97 23.78 | 718-1319-2-ND 2,000 202.00/M | TR3B686K6R3C0500 
63 C 68 +£10% 44 6 0.2 0.74 718-1561-1-ND NEW! 65 4.37 34.92 | 718-1561-2-ND NEW!| 500 148.50 | TR3C686K6R3C0200 
B 100 +£10% 6.0 15 0.5 0.41 718-1313-1-ND A4 2.97 23.78 | 718-1313-2-ND 2,000 202.00/M | TR3B107K6R3C0500 
c 100 +10% 6.0 6 0.3 0.61 718-1551-1-ND NEW! 59 3.96 31.64 | 718-1551-2-ND NEW!| 500 134.50 | TR3C107K6R3C0300 
Cc 100 +£10% 6.0 6 0.125 0.94 718-1552-1-ND NEW! 70 4.75 37.98 | 718-1552-2-ND NEW!| 500 161.50 | TR3C107K6R3C0125 
Vv 100 10% 6.0 8 0.2 0.79 718-1553-1-ND NEW! 1.06 TAZ 57.38 | 718-1553-2-ND NEW! | 1,000 488.00 | TR3V107K6R3C0200 
Vv 100 +£10% 6.0 8 0.15 0.91 718-1554-1-ND NEW! 1.11 7.53 60.24 | 718-1554-2-ND NEW! | 1,000 512.00 | TR3V107K6R3C0150 
D 330 +10% 19.8 8 0.125 1.10 718-1356-1-ND 1.03 6.96 55.66 | 718-1356-2-ND 500 236.50 | TR3D337K6R3C0125 
(Continued) 
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VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum Chip Capacitors — TR3 Series (Cont) 


Max.DC | Max. DF| Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance @25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(V) Code (uF) Tolerance (WA) (%) (0) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
D 330 +10% 19.8 8 0.1 1.22 718-1355-1-ND 1.09 7.34 58.70 | 718-1355-2-ND 500 249.50 | TR3D337K6R3C0100 
D 330 +10% 19.8 8 0.06 1.58 718-1354-1-ND 1.34 9.05 72.36 | 718-1354-2-ND 500 307.50 | TR3D337K6R3C0060 
D 330 +10% 19.8 8 0.045 1.83 718-1353-1-ND 1.80 12.18 97.42 | 718-1353-2-ND 500 414.00 | TR3D337K6R3C0045 
D 330 +10% 19.8 8 0.035 2.07 718-1352-1-ND 2.06 13.92 111.32 | 718-1352-2-ND 500 473.00 | TR3D337K6R3C0035 
E 330 +10% 19.8 8 0.1 1.28 718-1377-1-ND 1.68 11.39 91.08 | 718-1377-2-ND 400 309.60 | TR3E337K6R3C0100 

6.3 D 470 +20% 28.2 14 0.2 0.87 718-1559-1-ND NEW! 1.34 9.05 72.36 | 718-1559-2-ND NEW! | 500 307.50 | TR3D477M6R3C0200 
D 470 +20% 28.2 14 0.15 1.00 718-1560-1-ND NEW! 1.47 9.96 79.70 | 718-1560-2-ND NEW! | 500 338.50 | TR3D477M6R3C0150 
E 470 +10% 28.2 10 0.1 1.28 718-1383-1-ND 2.11 14.23 113.86 | 718-1383-2-ND 400 387.20 | TR3E477K6R3C0100 
E 470 +10% 28.2 10 0.065 1.59 718-1382-1-ND 2.32 15.66 125.24 | 718-1382-2-ND 400 426.00 | TR3E477K6R3C0065 
E 470 +10% 28.2 10 0.05 1.82 718-1381-1-ND 3.16 21.35 170.78 | 718-1381-2-ND 400 580.80 | TR3E477K6R3C0050 
E 680 +20% 40.8 20 0.1 1.28 718-1562-1-ND NEW! 2.27 15.31 122.46 | 718-1562-2-ND NEW! | 400 416.40 | TR3E687M6R3C0100 
A 47 +10% 0.5 6 1.0 0.27 718-1478-1-ND NEW! 37 2.47 19.74 | 718-1478-2-ND NEW! | 2,000 168.00/M | TR3A475K010C1000 
A 10 +10% 1.0 6 2.0 0.19 718-1300-1-ND 30 2.06 16.46 | 718-1300-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A106K010C2000 
A 10 +10% 1.0 6 1.8 0.20 718-1458-1-ND NEW! 32 2.15 17.20 | 718-1458-2-ND NEW! | 2,000 146.00/M | TR3A106K010C1800 
A 10 +10% 1.0 6 1.0 0.27 718-1459-1-ND NEW! 37 247 19.74 | 718-1459-2-ND NEW! | 2,000 168.00/M | TR3A106K010C1000 
A 10 +10% 1.0 6 0.9 0.29 718-1460-1-ND NEW! 38 2.56 20.50 | 718-1460-2-ND NEW! | 2,000 174.00/M | TR3A106K010C0900 
B 10 +10% 1.0 6 0.8 0.33 718-1461-1-ND NEW! 33 2.22 17.72 | 718-1461-2-ND NEW! | 2,000 151.00/M | TR3B106K010C0800 
B 10 +10% 1.0 6 0.75 0.34 718-1462-1-ND NEW! 36 2.44 19.50 | 718-1462-2-ND NEW! | 2,000 166.00/M | TR3B106K010C0750 
A 15 +10% 15 6 1.0 0.27 718-1302-1-ND 37 247 19.74 | 718-1302-2-ND 2,000 168.00/M | TR3A156K010C1000 
A 22 +10% 2.2 8 1.0 0.27 718-1304-1-ND 37 2.47 19.74 | 718-1304-2-ND 2,000 168.00/M | TR3A226K010C1000 
A 22 +10% 22. 8 0.9 0.29 718-1472-1-ND NEW! 38 2.56 20.50 | 718-1472-2-ND NEW! | 2,000 174.00/M | TR3A226K010C0900 
A 22 +10% 2.2 8 0.8 0.31 718-1473-1-ND NEW! AL 2.74 21.90 | 718-1473-2-ND NEW! | 2,000 186.00/M | TR3A226K010C0800 
B 22 +10% 2.2 6 0.7 0.35 718-1314-1-ND 40 2.69 21.52 | 718-1314-2-ND 2,000 183.00/M | TR3B226K010C0700 
B 22 +10% 2.2 6 0.4 0.46 718-1474-1-ND NEW! 48 3.23 25.80 | 718-1474-2-ND NEW! | 2,000 219.00/M | TR3B226K010C0400 
B 47 +10% 47 6 0.5 0.41 718-1318-1-ND A4 2.97 23.78 | 718-1318-2-ND 2,000 202.00/M | TR3B476K010C0500 
i) 47 +10% 47 6 0.1 1.22 718-1359-1-ND 87 5.88 47.06 | 718-1359-2-ND 500 200.00 | TR3D476K010C0100 
B 68 +10% 68 14 0.9 0.31 718-1482-1-ND NEW! 40 2.69 21.52 | 718-1482-2-ND NEW! | 2,000 183.00/M | TR3B686K010C0900 
B 68 +10% 6.8 14 0.75 0.34 718-1483-1-ND NEW! A4 2.97 23.78 | 718-1483-2-ND NEW! | 2,000 202.00/M | TR3B686K010C0750 
B 68 +10% 6.8 14 0.6 0.38 718-1484-1-ND NEW! 48 3.23 25.80 | 718-1484-2-ND NEW! | 2,000 219.00/M | TR3B686K010C0600 
c 68 +10% 6.8 6 0.225 0.70 718-1485-1-ND NEW! 65 4.37 34.92 | 718-1485-2-ND NEW! | 500 148.50 | TR3C686K010C0225 
V 68 +10% 6.8 6 0.3 0.65 718-1486-1-ND NEW! 1.01 6.83 54.64 | 718-1486-2-ND NEW! | 1,000 464.00 | TR3V686K010C0300 
Vv 68 +10% 6.8 6 0.2 0.79 718-1487-1-ND NEW! 1.06 TAT 57.38 | 718-1487-2-ND NEW! | 1,000 488.00 | TR3V686K010C0200 
Vv 68 +10% 68 6 0.14 0.94 718-1488-1-ND NEW! 1.11 7.53 60.24 | 718-1488-2-ND NEW! | 1,000 512.00 | TR38V686K010C0140 
Vv 68 +10% 6.8 6 0.1 1.12 718-1489-1-ND NEW! 1.22 8.22 65.72 | 718-1489-2-ND NEW! | 1,000 559.00 | TR38V686K010C0100 
Cc 100 +10% 10.0 8 0.2 0.74 718-1325-1-ND 59 3.96 31.64 | 718-1325-2-ND 500 134.50 | TR3C107K010C0200 

10 Cc 100 +10% 10.0 8 0.15 0.86 718-1463-1-ND NEW! 62 417 33.36 | 718-1463-2-ND NEW! | 500 142.00 | TR3C107K010C0150 
c 100 +10% 10.0 8 0.1 1.05 718-1324-1-ND 65 4.37 34.92 | 718-1324-2-ND 500 148.50 | TR3C107K010C0100 
D 100 +10% 10.0 6 0.1 1.22 718-1338-1-ND 13 4.90 39.22 | 718-1338-2-ND 500 166.50 | TR3D107K010C0100 
D 100 +10% 10.0 6 0.08 1.37 718-1337-1-ND 80 5.41 43.28 | 718-1337-2-ND 500 184.00 | TR3D107K010C0080 
D 100 +10% 10.0 6 0.065 1.52 718-1336-1-ND 91 6.14 49.08 | 718-1336-2-ND 500 208.50 | TR3D107K010C0065 
i) 100 +10% 10.0 6 0.05 1.73 718-1464-1-ND NEW! 1.34 9.05 72.36 | 718-1464-2-ND NEW! | 500 307.50 | TR3D107K010C0050 
V 100 +10% 10.0 8 0.4 0.56 718-1465-1-ND NEW! 1.11 7.53 60.24 | 718-1465-2-ND NEW! | 1,000 512.00 | TR3V107K010C0400 
V 100 +10% 10.0 8 0.2 0.79 718-1466-1-ND NEW! 1.22 8.22 65.72 | 718-1466-2-ND NEW! | 1,000 559.00 | TR3V107K010C0200 
Vv 100 +10% 10.0 8 0.15 0.91 718-1467-1-ND NEW! 1.28 8.68 69.40 | 718-1467-2-ND NEW! | 1,000 590.00 | TR38V107K010C0150 
D 150 +10% 15.0 8 0.1 1.22 718-1344-1-ND 1.01 6.83 54.64 | 718-1344-2-ND 500 232.00 | TR3D157K010C0100 
D 150 +10% 15.0 8 0.075 1.41 718-1343-1-ND 1.52 10.28 82.24 | 718-1343-2-ND 500 349.50 | TR3D157K010C0075 
D 150 +10% 15.0 8 0.05 1.73 718-1342-1-ND 1.83 12.34 98.68 | 718-1342-2-ND 500 419.50 | TR3D157K010C0050 
E 150 +10% 15.0 8 0.08 1.44 718-1471-1-ND NEW! 1.87 12.65 101.20 | 718-1471-2-ND NEW! 400 344.00 | TR3E157K010C0080 
D 220 +10% 22.0 8 0.125 1.10 718-1349-1-ND 1.22 8.22 65.78 | 718-1349-2-ND 500 279.50 | TR3D227K010C0125 
D 220 +10% 22.0 8 0.1 1.22 718-1348-1-ND 1.34 9.05 72.36 | 718-1348-2-ND 500 307.50 | TR3D227K010C0100 
i) 220 +10% 22.0 8 0.05 1.73 718-1347-1-ND 2.13 14.39 115.12 | 718-1347-2-ND 500 489.50 | TR3D227K010C0050 
E 220 +10% 22.0 8 0.1 1.28 718-1372-1-ND 1.68 11.39 91.08 | 718-1372-2-ND 400 309.60 | TR3E227K010C0100 
D 330 +20% 33.0 15 0.15 1.00 718-1475-1-ND NEW! 1.34 9.05 72.36 | 718-1475-2-ND NEW! | 500 307.50 | TR3D337M010C0150 
D 330 +20% 33.0 15 0.125 1.10 718-1476-1-ND NEW! 1.47 9.96 79.70 | 718-1476-2-ND NEW! | 500 338.50 | TR3D337M01000125 
D 330 +20% 33.0 15 0.1 1.22 718-1477-1-ND NEW! 1.52 10.28 82.24 | 718-1477-2-ND NEW! | 500 349.50 | TR3D337M010C0100 
E 330 +10% 33.0 10 0.1 1.28 718-1376-1-ND 2.06 13.92 111.32 | 718-1376-2-ND 400 378.40 | TR3E337K010C0100 
E 330 +10% 33.0 10 0.06 1.66 718-1375-1-ND 2.81 18.98 151.80 | 718-1375-2-ND 400 516.00 | TR3E337K010C0060 
E 470 +20% 47.0 15 0.2 0.91 718-1479-1-ND NEW! 2.06 13.92 111.32 | 718-1479-2-ND NEW! 400 378.40 | TR3E477M010C0200 
E 470 +20% 47.0 15 0.15 1.05 718-1480-1-ND NEW! 2.27 15.31 122.46 | 718-1480-2-ND NEW! 400 416.40 | TR3E477M010C0150 
E 470 +20% 47.0 15 0.1 1.28 718-1481-1-ND NEW! 2.38 16.07 128.58 | 718-1481-2-ND NEW! | 400 437.20 | TR3E477M010C0100 
A 47 +10% 0.8 6 2.0 0.19 718-1503-1-ND NEW! 30 2.06 16.46 | 718-1503-2-ND NEW! | 2,000 140.00/M | TR3A475K016C2000 
A 6.8 +10% 1 6 3.0 0.16 718-1307-1-ND 30 2.06 16.46 | 718-1307-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A685K016C3000 
A 10 +10% 1.6 6 AZ 0.21 718-1301-1-ND 30 2.06 16.46 | 718-1301-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A106K016C1700 
B 10 +10% 1.6 6 0.8 0.33 718-1310-1-ND 33 2.22 17.72 | 718-1310-2-ND 2,000 151.00/M | TR3B106K016C0800 
B 10 +10% 1.6 6 0.5 0.41 718-1490-1-ND NEW! 40 2.69 21.52 | 718-1490-2-ND NEW! | 2,000 183.00/M | TR3B106K016C0500 
c 10 +10% 1.6 6 0.45 0.49 718-1320-1-ND AT 3.16 25.30 | 718-1320-2-ND 500 107.50 | TR3C106K016C0450 
B 22 +10% 3.5 6 0.6 0.38 718-1497-1-ND NEW! 48 3.23 25.80 | 718-1497-2-ND NEW! | 2,000 219.00/M | TR3B226K016C0600 
B 33 +10% 5.3 6 0.7 0.35 718-1316-1-ND A4 2.96 23.68 | 718-1316-2-ND 2,000 201.00/M | TR3B336K016C0700 
B 33 +10% 5.3 6 0.5 0.41 718-1501-1-ND NEW! 48 3.23 25.80 | 718-1501-2-ND NEW! | 2,000 219.00/M | TR3B336K016C0500 

16 B 33 +10% 5.3 6 0.35 0.49 718-1502-1-ND NEW! 53 3.58 28.64 | 718-1502-2-ND NEW! | 2,000 243.00/M | TR3B336K016C0350 
c 33 +10% 5.3 6 0.3 0.61 718-1328-1-ND 59 3.96 31.64 | 718-1328-2-ND 500 134.50 | TR3C336K016C0300 
D 33 +10% 5.3 6 0.15 1.00 718-1350-1-ND 80 5.41 43.28 | 718-1350-2-ND 500 184.00 | TR3D336K016C0150 
c 47 +10% 75 6 0.3 0.61 718-1332-1-ND 59 3.96 31.64 | 718-1332-2-ND 500 134.50 | TR3C476K016C0300 
D 47 +10% 75 6 0.15 1.00 718-1361-1-ND 73 4.90 39.22 | 718-1361-2-ND 500 166.50 | TR3D476K016C0150 
D 47 +10% 7.5 6 0.1 1.22 718-1360-1-ND 87 5.88 47.06 | 718-1360-2-ND 500 200.00 | TR3D476K016C0100 
D 68 +10% 10.9 6 0.15 1.00 718-1365-1-ND 84 5.69 45.54 | 718-1365-2-ND 500 193.50 | TR3D686K016C0150 
D 100 +10% 16.0 8 0.15 1.00 718-1491-1-ND NEW! 88 5.97 47.74 | 718-1491-2-ND NEW! | 500 203.00 | TR3D107K016C0150 
D 100 +10% 16.0 8 0.125 1.10 718-1340-1-ND 93 6.26 50.10 | 718-1340-2-ND 500 213.00 | TR3D107K016C0125 
D 100 +10% 16.0 8 0.1 1.22 718-1339-1-ND 1.09 7.34 58.70 | 718-1339-2-ND 500 249.50 | TR3D107K016C0100 
E 100 +10% 16.0 8 0.1 1.28 718-1369-1-ND 1.68 11.39 91.08 | 718-1369-2-ND 400 309.60 | TR3E107K016C0100 

(Continued) 
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VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum Chip Capacitors — TR3 Series (Cont.) 


Max.DC | Max. DF| Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage @25°C @25C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance @25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(V) Code (HF) Tolerance (WA) (%) (0) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
D 150 +10% 24.0 8 0.15 1.0 718-1492-1-ND NEW! 1.01 6.83 54.64 | 718-1492-2-ND NEW! | 500 232.00 | TR3D157K016C0150 
D 150 +10% 24.0 8 0.125 1.10 718-1493-1-ND NEW! 1.09 7.34 58.70 | 718-1493-2-ND NEW! | 500 249.50 | TR3D157K016C0125 
D 150 +10% 24.0 8 0.1 1.22 718-1494-1-ND NEW! 1.20 8.12 64.94 | 718-1494-2-ND NEW! | 500 276.00 | TR3D157K016C0100 

16 E 150 +10% 24.0 8 0.075 1.48 718-1495-1-ND NEW! 2.06 13.92 111.32 | 718-1495-2-ND NEW! | 400 378.40 | TR3E157K016C0075 
E 150 +10% 24.0 8 0.06 1.66 718-1496-1-ND NEW! 2.17 14.69 117.48 | 718-1496-2-ND NEW! | 400 399.60 | TR3E157K016C0060 
E 220 +10% 35.2 14 0.15 1.05 718-1498-1-ND NEW! 1.87 12.65 101.20 | 718-1498-2-ND NEW! | 400 344.00 | TR3E227K016C0150 
E 220 +10% 35.2 14 0.125 1.15 718-1499-1-ND NEW! 2.06 13.92 111.32 | 718-1499-2-ND NEW! 400 378.40 | TR3E227K016C0125 
E 220 +10% 35.2 14 0.1 1.28 718-1500-1-ND NEW! 217 14.69 117.48 | 718-1500-2-ND NEW! | 400 399.60 | TR3E227K016C0100 
A 6.8 +10% 14 6 3.2 0.15 718-1308-1-ND 34 2.28 18.22 | 718-1308-2-ND 2,000 155.00/M | TR3A685K020C3200 
B 10 +10% 2.0 6 1.0 0.29 718-1311-1-ND 40 2.69 21.52 | 718-1311-2-ND 2,000 183.00/M | TR3B106K020C1000 
Cc 10 +10% 2.0 6 0.45 0.49 718-1321-1-ND 53 3.56 28.46 | 718-1321-2-ND 500 121.00 | TR3C106K020C0450 
B 22 +10% 44 6 0.8 0.33 718-1315-1-ND 60 4.05 32.38 | 718-1315-2-ND 2,000 275.00/M | TR3B226K020C0800 
c 22 +10% 44 6 0.375 0.54 718-1327-1-ND 63 4.27 34.16 | 718-1327-2-ND 500 145.00 | TR3C226K020C0375 
Cc 33 +10% 6.6 6 0.35 0.56 718-1329-1-ND 68 4.63 37.00 | 718-1329-2-ND 500 157.50 | TR3C336K020C0350 
c 33 +10% 6.6 6 0.3 0.60 718-1506-1-ND NEW! 7 4.82 38.56 | 718-1506-2-ND NEW! | 500 164.00 | TR3C336K020C0300 

20 c 33 +10% 6.6 6 0.2 0.74 718-1507-1-ND NEW! 76 $12 40.92 | 718-1507-2-ND NEW!) 500 174.00 | TR3C336K020C0200 
D 33 +10% 6.6 6 0.2 0.87 718-1351-1-ND 13 4.90 39.22 | 718-1351-2-ND 500 166.50 | TR3D336K020C0200 
D 47 +10% 9.4 6 0.15 1.00 718-1363-1-ND 1.01 6.83 54.64 | 718-1363-2-ND 500 232.00 | TR3D476K020C0150 
D 47 +10% 9.4 6 0.1 1.22 718-1362-1-ND 1.47 9.96 79.70 | 718-1362-2-ND 500 338.50 | TR3D476K020C0100 
E 47 +10% 75 4 0.15 1.05 718-1379-1-ND 1.68 11.39 91.08 | 718-1379-2-ND 400 309.60 | TR3E476K020C0150 
D 68 +10% 13.6 6 0.15 1.00 718-1366-1-ND 1.20 8.12 64.94 | 718-1366-2-ND 500 276.00 | TR3D686K020C0150 
E 68 +10% 13.6 6 0.15 1.05 718-1384-1-ND 1.87 12.65 101.20 | 718-1384-2-ND 400 344.00 | TR3E686K020C0150 
E 100 +10% 20.0 8 0.15 1.05 718-1370-1-ND 2.06 13.92 111.32 | 718-1370-2-ND 400 378.40 | TR3E107K020C0150 
E 100 +10% 20.0 8 0.1 1.28 718-1505-1-ND NEW! 217 14.69 117.48 | 718-1505-2-ND NEW! | 400 399.60 | TR3E107K020C0100 
A 1 +10% 0.5 4 4.0 0.14 718-1299-1-ND 25 1.71 13.66 | 718-1299-2-ND 2,000 116.00/M | TR3A105K025C4000 
A 2.2 +10% 0.6 6 4.0 0.14 718-1303-1-ND 30 2.06 16.46 | 718-1303-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A225K025C4000 
A 3.3 +10% 0.8 6 3.5 0.15 718-1520-1-ND NEW! 40 2.72 21.76 | 718-1520-2-ND NEW! | 2,000 185.00/M | TR3A335K025C3500 
A 3.3 +10% 0.8 6 3.0 0.16 718-1521-1-ND NEW! AG 3.10 24.80 | 718-1521-2-ND NEW! | 2,000 211.00/M | TR3A335K025C3000 
B 47 +10% 1.2 6 15 0.24 718-1317-1-ND 40 2.69 21.52 | 718-1317-2-ND 2,000 183.00/M | TR3B475K025C1500 
c 47 +10% 1.2 6 0.525 0.46 718-1330-1-ND 53 3.56 28.46 | 718-1330-2-ND 500 121.00 | TR3C475K025C0525 
B 6.8 +10% 1? 6 0.7 0.35 718-1528-1-ND NEW! 53 3.58 28.64 | 718-1528-2-ND NEW! | 2,000 243.00/M | TR3B685K025C0700 
B 10 +10% 25 6 1 0.28 718-1312-1-ND 2 4.87 38.96 | 718-1312-2-ND 2,000 331.00/M | TR3B106K025C1100 
c 10 +10% 2.5 6 0.45 0.49 718-1322-1-ND 58 3.91 31.30 | 718-1322-2-ND 500 133.00 | TR3C106K025C0450 
Cc 15 +10% 3.8 6 0.425 0.51 718-1326-1-ND 63 4.27 34.16 | 718-1326-2-ND 500 145.00 | TR3C156K025C0425 
Cc 22 +10% 5.5 6 0.4 0.52 718-1511-1-ND NEW! 7 4.82 38.56 | 718-1511-2-ND NEW! 500 164.00 | TR3C226K025C0400 
c 22 +10% 5.5 6 0.3 0.61 718-1512-1-ND NEW! 76 5.12 40.92 | 718-1512-2-ND NEW! | 500 174.00 | TR3C226K025C0300 

25 c 22 +10% 5.5 6 0.275 0.63 718-1513-1-ND NEW! 80 5.42 43.32 | 718-1513-2-ND NEW! | 500 184.00 | TR3C226K025C0275 
c 22 +10% 5.5 6 0.25 0.66 718-1514-1-ND NEW! 82 5.54 44.28 | 718-1514-2-ND NEW!| 500 188.00 | TR3C226K025C0250 
1) 22 +10% 6.5 6 0.2 0.87 718-1345-1-ND 84 5.69 45.54 | 718-1345-2-ND 500 193.50 | TR3D226K025C0200 
Vv 22 +10% 5.5 6 0.5 0.5 718-1517-1-ND NEW! 1.01 6.83 54.64 | 718-1517-2-ND NEW! | 1,000 464.00 | TR3V226K025C0500 
Vv 22 +10% 5.5 6 0.4 0.56 718-1518-1-ND NEW! 1.06 TAT 57.38 | 718-1518-2-ND NEW! | 1,000 488.00 | TR3V226K025C0400 
Vv 22 +10% 6.5 6 0.25 0.71 718-1519-1-ND NEW! 1.15 7.80 62.40 | 718-1519-2-ND NEW! | 1,000 530.00 | TR3V226K025C0250 
E 33 +10% 8.3 6 0.2 0.91 718-1374-1-ND 1.87 12.65 101.20 | 718-1374-2-ND 400 344.00 | TR3E336K025C0200 
E 33 +10% 6.6 4 0.175 0.97 718-1373-1-ND 2.06 13.92 111.32 | 718-1373-2-ND 400 378.40 | TR3E336K025C0175 
D 47 +10% 11.8 8 0.25 0.77 718-1524-1-ND NEW! 1.01 6.83 54.64 | 718-1524-2-ND NEW! | 500 232.00 | TR3D476K025C0250 
D 47 +10% 11.8 8 0.15 1.0 718-1525-1-ND NEW! 1.20 8.12 64.94 | 718-1525-2-ND NEW! | 500 276.00 | TR3D476K025C0150 
D 47 +10% 11.8 8 0.1 1.22 718-1526-1-ND NEW! 1.80 12.18 97.42 | 718-1526-2-ND NEW! | 500 414.00 | TR3D476K025C0100 
E 47 +10% 11.8 6 0.2 0.91 718-1380-1-ND 1.87 12.65 101.20 | 718-1380-2-ND 400 344.00 | TR3E476K025C0200 
E 47 +10% 11.8 8 0.15 1.05 718-1527-1-ND NEW! 2.06 13.92 111.32 | 718-1527-2-ND NEW! | 400 378.40 | TR3E476K025C0150 
A 1.0 +10% 0.5 4 3.0 0.16 718-1531-1-ND NEW! 42 2.81 22.50 | 718-1531-2-ND NEW! | 2,000 191.00/M | TR3A105K035C3000 
c 47 +10% 1.6 6 0.5 0.47 718-1331-1-ND 59 3.96 31.64 | 718-1331-2-ND 500 134.50 | TR3C475K035C0500 
Cc 10 +10% 3.5 6 0.45 0.49 718-1323-1-ND 63 4.27 34.16 | 718-1323-2-ND 500 145.00 | TR3C106K035C0450 
D 10 +10% 3.5 6 0.3 0.71 718-1334-1-ND 13 4.90 39.22 | 718-1334-2-ND 500 166.50 | TR3D106K035C0300 
i) 10 +10% 3.5 6 0.25 0.77 718-1333-1-ND 80 5.41 43.28 | 718-1333-2-ND 500 184.00 | TR3D106K035C0250 
D 10 +10% 3.5 6 0.135 1.05 718-1533-1-ND NEW! 1.14 7.74 61.88 | 718-1533-2-ND NEW! | 500 263.00 | TR3D106K035C0135 
D 10 +10% 3.5 6 0.125 1.10 718-1534-1-ND NEW! 1.20 8.12 64.94 | 718-1534-2-ND NEW! | 500 276.00 | TR3D106K035C0125 
D 15 +10% 5.3 6 0.3 0.71 718-1341-1-ND 84 5.69 45.54 | 718-1341-2-ND 500 193.50 | TR3D156K035C0300 

35 D 15 +10% 5.3 6 0.225 0.82 718-1535-1-ND NEW! 1.02 6.89 55.12 | 718-1535-2-ND NEW! | 500 234.50 | TR3D156K035C0225 
D 15 +10% 5.3 6 0.15 1.00 718-1536-1-ND NEW! 1.20 8.12 64.94 | 718-1536-2-ND NEW! | 500 276.00 | TR3D156K035C0150 
E 15 +10% 5.3 6 0.2 0.91 718-1537-1-ND NEW! 1.68 11.39 91.08 | 718-1537-2-ND NEW! | 400 309.60 | TR3E156K035C0200 
E 15 +10% 5.3 6 0.15 1.05 718-1538-1-ND NEW! 1.87 12.65 101.20 | 718-1538-2-ND NEW! | 400 344.00 | TR3E156K035C0150 
D 22 +10% vai 6 0.3 0.71 718-1346-1-ND 1.02 6.89 65.12 | 718-1346-2-ND 500 234.50 | TR3D226K035C0300 
D 22 +10% ay 6 0.275 0.74 718-1539-1-ND NEW! 1.09 7.34 58.70 | 718-1539-2-ND NEW! | 500 249.50 | TR3D226K035C0275 
D 22 +10% na 6 0.250 0.77 718-1540-1-ND NEW! 1.20 8.12 64.94 | 718-1540-2-ND NEW! | 500 276.00 | TR3D226K035C0250 
D 22 +10% Le 6 0.2 0.87 718-1541-1-ND NEW! 1.30 8.80 70.40 | 718-1541-2-ND NEW! | 500 299.00 | TR3D226K035C0200 
E 22 +10% Le 6 0.275 0.77 718-1371-1-ND 1.68 11.39 91.08 | 718-1371-2-ND 400 309.60 | TR3E226K035C0275 
B 1 +10% 0.5 4 2.0 0.21 718-1309-1-ND 718 5.30 42.38 | 718-1309-2-ND 2,000 360.00/M | TR3B105K050C2000 
B 15 +10% 0.8 6 2.0 0.21 718-1544-1-ND NEW! 86 5.82 46.52 | 718-1544-2-ND NEW! | 2,000 395.00/M | TR3B155K050C2000 
B 22. +10% 1 6 2.0 0.21 718-1545-1-ND NEW! 91 6.16 49.26 | 718-1545-2-ND NEW! | 2,000 419.00/M | TR3B225K050C2000 
Cc 47 +10% 24 6 1.0 0.33 718-1546-1-ND NEW! 1.38 9.30 74.42 | 718-1546-2-ND NEW! | 500 316.50 | TR3C475K050C01000 
c 47 +10% 24 6 0.7 0.40 718-1547-1-ND NEW! 1.43 9.66 77.30 | 718-1547-2-ND NEW! | 500 328.50 | TR3C475K050C0700 
c 47 +10% 24 6 0.5 0.47 718-1548-1-ND NEW! 1.48 10.03 80.24 | 718-1548-2-ND NEW! | 500 341.00 | TR3C475K050C0500 
D 47 +10% 24 6 0.6 0.5 718-1358-1-ND 1.44 9.74 77.92 | 718-1358-2-ND 500 331.00 | TR3D475K050C0600 

50 D 47 +10% 24 6 0.3 0.71 718-1357-1-ND 2.16 14.61 116.88 | 718-1357-2-ND 500 496.50 | TR3D475K050C0300 
E 47 +10% 1.9 4 0.3 0.74 718-1378-1-ND 3.36 22.73 181.86 | 718-1378-2-ND 400 618.40 | TR3E475K050C0300 
D 6.8 +10% 3.4 6 0.5 0.55 718-1364-1-ND 1.81 12.25 97.96 | 718-1364-2-ND 500 416.50 | TR3D685K050C0500 
E 6.8 +10% 3.4 6 0.5 0.57 718-1549-1-ND NEW! 2.81 18.97 151.72 | 718-1549-2-ND NEW! 400 516.00 | TR3E685K050C0500 
D 10 +10% 5.0 6 0.55 0.52 718-1335-1-ND 1.98 13.36 106.88 | 718-1335-2-ND 500 454.00 | TR3D106K050C0550 
E 10 +10% 5.0 6 0.55 0.55 718-1368-1-ND 2.96 20.00 160.02 | 718-1368-2-ND 400 544.00 | TR3E106K050C0550 
E 10 +10% 5.0 6 0.4 0.64 718-1367-1-ND 3.58 24.21 193.64 | 718-1367-2-ND 400 658.40 | TR3E106K050C0400 
E: 10 +10% 5.0 6 0.3 0.74 718-1543-1-ND NEW! 3.76 25.43 203.40 | 718-1543-2-ND NEW! | 400 691.60 | TR3E106K050C0300 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TANTAMOUNT® High Temperature Solid 
Tantalum Chip Capacitors — TH3 Series Digi@Reel’ 


ff 
VISHAY. Sprague 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: ri . 
-55°C ~ 150°C Capacitance Tolerance: * +10% Dimensions — mm 
Features: * Operating temperature up to 150°C with 50% voltage 3 : 
derating * High reliability * ROHS compliant matte tin terminations Case Code EIA Size L w H P Tw TH (Min.) 
* 100% Surge current tested (B, C, D and E case sizes) 
A 3216-18 3.2 +0.20 1.6 40.20 1.6 40.20 0.80 +0.30 1.2 40.10 0.70 
B 3528-21 3.5 +0.20 2.8 +0.20 1.9 £0.20 0.80 +0.30 2.2 +0.10 0.70 
Cc 6032-28 6.0 +0.30 3.2 +0.30 2.5 +0.30 1.3 40.30 2.2 +0.10 1.0 
D 7343-31 7.3 £0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 
E 7343-43 7.3 £0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 +0.30 2.4 +0.10 1.0 


Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage Case Capacitance @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) (HA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
A 3.3 0.5 6 5.0 0.12 718-1267-1-ND .28 1.88 15.00 718-1267-2-ND 2,000 128.00/M TH3A335K016C 
16 D 47 7.5 6 0.7 0.46 718-1271-1-ND 91 6.13 49.00 718-1271-2-ND 500 208.50 TH3D476K016C 
E 100 16.0 8 0.6 0.52 718-1274-1-ND 1.16 7.81 62.50 718-1274-2-ND 400 212.40 TH3E107K016C 
B 2.2 0.6 6 3.8 0.15 718-1268-1-ND 32 2.19 17.50 718-1268-2-ND 2,000 149.00/M TH3B225K025C 
25 Cc 10 2.5 6 1.5 0.27 718-1270-1-ND 51 3.44 27.50 718-1270-2-ND 500 117.00 TH3C106K025C 
D 33 8.3 6 0.7 0.46 718-1272-1-ND 98 6.63 53.00 718-1272-2-ND 500 225.50 TH3D336K025C 
B 1 0.5 4 5.0 0.13 718-1269-1-ND 32 2.19 17.50 718-1269-2-ND 2,000 149.00/M TH3B105K035C. 
35 D 10 3.5 6 0.8 0.43 718-1273-1-ND 94 6.38 51.00 718-1273-2-ND 500 217.00 TH3D106KO035C 
E 22 7.7 6 0.6 0.52 718-1275-1-ND 1.28 8.63 69.00 718-1275-2-ND 400 234.80 TH3E226K035C. 


NEW! TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS Solid 


Tantalum Chip Capacitors — T83 Series Re 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: = a 
-55°C ~ 125°C Dimensions — mm 
i + £109 
Fectures.'s Terpanstonas GHP solder » Standard EIASS5BAAC case | Case Code EIA Size Z ¥ H F Tw TH (Min.) 
Goole eae eee A 3216-18 3.2 +0.20 1.6 20.20 1.6 20.20 0.80 +0.30 1.20.10 0.70 
B 3528-21 3.5 +0.20 2.8 +0.20 1.9 40.20 0.80 +0.30 2.2 +0.10 0.70 
Cc 6032-28 6.0 +0.30 3.2 +0.30 2.5 +0.30 1.3 +0.30 2.2 +0.10 1.0 
D 7343-31 7.3 £0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 0.30 2.4 +0.10 1.0 
E 7343-43 7.3 £0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 +0.30 2.4 +0.10 1.0 
Max. DC Max. DF Max. ESR 
Rated Leakage @ 25°C @ 25°C Cut Tape 
Voltage | Case Capacitance @ 25°C 120Hz 100kHz Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) (uA) (%) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 B 47 2.8 6 0.55 718-1602-1-NDt 4.29 29.00 232.00 718-1602-2-NDt 2,000 1972.00/M T83B476K6R3EZZL 
A 47 0.5 6 3.0 718-1569-1-NDt 3.66 24.75 198.00 718-1569-2-NDt 2,000 1683.00/M T83A475K010EZZL 
B 33 3.3 6 0.6 718-1567-1-NDt 4.29 29.00 232.00 718-1567-2-NDt 2,000 1972.00/M T83B336K010EZZL 
10 B 47 47 6 0.6 718-1570-1-NDt 5.11 34.50 276.00 718-1570-2-NDt 2,000 2346.00/M T83B476K010EZZL 
D 100 10.0 8 0.1 718-1565-1-NDt 6.51 44.00 352.00 718-1565-2-NDt 500 1496.00 T83D107K010EZZL 
E 220 22.0 8 0.1 718-1566-1-NDt 7.55 51.00 408.00 718-1566-2-NDt 400 1387.20 T83E227K010EZZL 
c 10 16 6 0.45 718-1572-1-ND¢ 5.51. 37.25 ~=—298.00_| 718-1572-2-NDt 500 1266.50 | T83C106K016EZZL 
B 33 5.3 6 0.5 718-1574-1-NDt 5.11 34.50 276.00 718-1574-2-NDft 2,000 2346.00/M T83B336K016EZZL 
’ D 47 75 6 0.15 718-1575-1-NDt 6.51 44.00 352.00 718-1575-2-NDt 500 1496.00 T83D476K016EZZL 
E 100 16.0 8 0.6 718-1573-1-ND 6.73 45.50 364.00 718-1573-2-ND 400 1237.60 T83E107K016EZZS 
B 10 2.0 6 1.0 718-1576-1-NDt 5.11 34.50 276.00 718-1576-2-NDt 2,000 2346.00/M T83B106K020EZZL 
20 D 33 6.6 6 0.2 718-1578-1-NDt 6.51 44.00 352.00 718-1578-2-NDt 500 1496.00 T83D336K020EZZL 
E 47 9.4 6 0.15 718-1581-1-NDt 6.73 45.50 364.00 718-1581-2-NDt 400 1237.60 T83E476K020EZZL 
c 10 25 6 0.45 718-1582-1-ND¢ 5.51 37.25 = -298.00_| 718-1582-2-NDt 500 1266.50 | T83C106KO25EZZL 
= E 33 8.3 6 0.2 718-1585-1-NDt 7.55 51.00 408.00 718-1585-2-NDt 400 1387.20 T83E336K025EZZL 
c 47 1.6 6 0.5 718-1595-1-NDt 5.51 37.25 298.00 718-1595-2-NDt 500 1266.50 T83C475K035EZZL 
35 D 10 3.5 6 0.3 718-1590-1-NDt 6.51 44.00 352.00 718-1590-2-NDt 500 1496.00 T83D106KO35EZZL 
E 22 7.7 6 0.275 718-1593-1-NDt 7.55 51.00 408.00 718-1593-2-NDt 400 1387.20 T83E226K035EZZL 
c 1.0 0.5 4 16 718-1597-1-ND¢ 5.51. 37.25 ~=—.298.00_| 718-1597-2-NDt 500 1266.50 | T83C105KO50EZZL 
7 D 47 24 6 0.6 718-1600-1-NDt 6.51 44.00 352.00 718-1600-2-NDt 500 1496.00 T83D475KO50EZZL 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to11) 1705 


Ab oy4 Sprague TANTAMOUNT® Solid Tantalum Chip Capacitors 
Vv with Miniature Built-In-Fuse — 893D Series 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Capacitance Tolerance: QC300801/US0001 * 100% Surge current tested (D and E case codes) * Fuse activation at 25°C: 0.1 
¢+10% Features: ¢ Electrically activated internal fuse * Meets EIA 535BAAC and IEC specification second maximum with 5 amps minimum applied current 


Dimensions (mm) 

Case Code EIA Size L WwW H P Tw TH (Min.) 

C 6032-28 6.0 0.30 3.2 40.30 25 40.30 1.3 40.30 2.2 +0.10 1.0 

D 7343-31 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

E 7343-43 7.3 +0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage Case Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

Cc 22 2.2 6 1.4 0.28 718-1286-1-ND 2.00 13.50 108.00 718-1286-2-ND 500 459.00 893D226X9010C2TE3 
D 47 4.7 6 0.7 0.46 718-1294-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1294-2-ND 500 807.50 893D476X9010D2TE3 
10 D 100 10 8 0.6 0.50 718-1281-1-ND 4.29 28.98 231.80 718-1281-2-ND 500 985.00 893D107X9010D2TE3 
E 150 15 8 0.5 0.57 718-1285-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1285-2-ND 400 1496.00 893D157X9010E2TE3 
E 220 22 8 0.5 0.57 718-1290-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1290-2-ND 400 1496.00 893D227X9010E2TE3 
c 10 1.6 6 18 0.25 718-1277-1-ND 2.00 13.50 108.00 | 718-1277-2-ND 500 459.00 | 893D106X9016C2TE3 
46 D 33 5.3 6 0.7 0.46 718-1291-1-ND 3.52 23.75 190.00 | 718-1291-2-ND 500 807.50 | 893D336xX9016D2TE3 
D 47 7.5 6 0.7 0.46 718-1295-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1295-2-ND 500 807.50 893D476X9016D2TE3 
E 100 16 8 0.6 0.52 718-1282-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1282-2-ND 400 1496.00 893D107X9016E2TE3 
c 10 2.0 6 1.6 0.26 718-1278-1-ND 2.00 13.50 108.00 | 718-1278-2-ND 500 459.00 | 893D106X9020C2TE3 
20 D 22 4.4 6 0.7 0.46 718-1287-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1287-2-ND 500 807.50 893D226X9020D2TE3 
iE 68 13.6 6 0.6 0.52 718-1298-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1298-2-ND 400 1496.00 893D686X9020E2TE3 
Cc 4.7 1:2 6 1.9 0.24 718-1292-1-ND 2.00 13.50 108.00 718-1292-2-ND 500 459.00 893D475X9025C2TE3 
25 D 10 2.5 6 1.0 0.39 718-1279-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1279-2-ND 500 807.50 893D106X9025D2TE3 
D 15 3.8 6 0.8 0.43 718-1283-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1283-2-ND 500 807.50 893D156X9025D2TE3 
E 22 5.5 6 0.7 0.49 718-1288-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1288-2-ND 400 1496.00 893D226X9025E2TE3 
D 6.8 24 6 1.0 0.38 718-1296-1-ND 3.52 23.75 190.00 | 718-1296-2-ND 500 807.50 | 893D685X9035D2TE3 
ag D 10 35 6 0.8 0.43 718-1280-1-ND 3.52 23.75 190.00 | 718-1280-2-ND 500 807.50 | 893D106X9035D2TE3 
= 15 5.3 6 0.7 0.49 718-1284-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1284-2-ND 400 1496.00 893D156X9035E2TE3 
E 22 Tel 6 0.6 0.52 718-1289-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1289-2-ND 400 1496.00 893D226X9035E2TE3 
Cc 1.0 0.5 4 4.4 1.60 718-1276-1-ND 2.50 16.88 135.00 718-1276-2-ND 500 574.00 893D105X9050C2TE3 
50 D 4.7 2.4 6 tA 0.37 718-1293-1-ND 4.40 29.70 237.60 718-1293-2-ND 500 1010.00 893D475X9050D2TE3 
E 6.8 3.4 6 0.9 0.43 718-1297-1-ND 10.18 68.75 550.00 718-1297-2-ND 400 1870.00 893D685X9050E2TE3 


TANTAMOUNT® Maximum CV Conformal Coated Solid 
Tantalum Chip Capacitors — 594D and 595D Series 


594D Series: 595D Series: 

Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage Performance/Electrical characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage 
derating) Features: * Large capacitance rating range * Lowest ESR for a surface mount tantalum chip derating) 

capacitor * Case code compatibility with EIA 535BAAE and CECC30801 molded chips * 100% surge current Features: * Large capacitance rating range * Case code compatibility with EIA 535BAAC and CECC30801 


conditioning for C, D and R cases molded chips 
Dimensions (mm) Tantalum wire 
ib Identifies 
Case Code L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) ‘Anode(+) 
A 37 1.8 40.3 1.4 40.3 0.80 +0.30 2.2 40.4 29 0.4 few Terminal 
Cc TA 3.2 +0.3 2.5 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.0 0.1 
D 7.5 4.3 +0.3 2.8 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.4 0.1 
R 7.2 6.0 +0.3 3.5 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Max. DLC | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance| @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
594D Series (Low ESR) 
6.3 R 1000 +20% 63 16 0.030 2.89 718-1006-1-ND 8.43 56.94 455.50 | 718-1006-2-ND 600 2049.60 | 594D108X06R3R2T 
10 Cc 68 +20% 6.8 6 0.100 1.05 718-1004-1-ND 2.02 13.65 109.20 | 718-1004-2-ND 500 409.50 | 594D686X0010C2T 
10 R 330 +20% 33 8 0.045 2.36 718-1012-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1012-2-ND 600 1560.00 | 594D337X0010R2T 
16 Cc 47 +20% 75: 6 0.110 1.00 718-1002-1-ND 2.02 13.65 109.20 | 718-1002-2-ND 500 409.50 | 594D476X0016C2T 
16 ij 100 +10% 16 8 0.080 lrg 718-1000-1-ND 2.44 16.49 131.88 | 718-1000-2-ND 500 494.50 | 594D107X9016C2T 
16 D 100 +10% 16 8 0.075 1.41 718-1001-1-ND 2.86 19.35 154.78 | 718-1001-2-ND 500 580.50 | 594D107X9016D2T 
16 R 180 +20% 28.8 8 0.055 2.13 718-1010-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1010-2-ND 600 1560.00 | 594D187X0016R2T 
20 D 47 +20% 9.4 6 0.095 1.26 718-1003-1-ND 2.86 19.35 154.78 | 718-1003-2-ND 500 580.50 | 594D476X0020D2T 
20 R 120 +20% 24 8 0.080 1.77 718-1007-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1007-2-ND 600 1560.00 | 594D127X0020R2T 
35 R 33 +20% 11.6 6 0.20 1.12 718-1011-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1011-2-ND 600 1560.00 | 594D336X0035R2T 
50 R 15 +20% 75 6 0.35 0.85 7.06 47.67 381.36 | 718-1008-2-ND 600 1716.00 | 594D156X0050R2T 
50 R 15 +10% 75 6 0.35 0.85 718-1009-1-ND 7.06 47.67 381.36 | 718-1009-2-ND 600 1716.00 | 594D156X9050R2T 
595D Series 
10 A 15 +20% 1.5 6 1.8 0.20 718-1021-1-ND 1.03 6.98 55.86 | 718-1021-2-ND 2,000 419.00/M | 595D106X0010A2T 
10 R 330 +20% 33 8 0.13 1.39 718-1019-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1019-2-ND 600 1249.20 | 595D337X0010R2T 
16 Cc 100 +20% 16 8 0.14 1.04 718-1005-1-ND 2.58 17.43 139.44 | 718-1005-2-ND 500 523.00 | 595D107C0016D2T 
25 R 68 +20% 17 6 0.20 1.12 718-1020-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1020-2-ND 600 1249.20 | 595D686X0025R2T 
25 R 100 +20% 25 8 0.20 1.12 718-1013-1-ND 6.17 41.71 333.70 | 718-1013-2-ND 600 1501.80 | 595D107X0025R2T 
25 R 100 +10% 25 8 0.20 1.12 6.17 41.71 333.70 | 718-1014-2-ND 600 1501.80 | 595D107X9025R2T 
35 R 33 +20% 11.6 6 0.28 0.94 5.14 34.70 277.62 | 718-1018-2-ND 600 1249.20 | 595D336X0035R2T 
50 R 15 +20% 75 6 0.40 0.79 5.65 38.20 305.56 | 718-1015-2-ND 600 1375.20 | 595D156X0050R2T 
50 R 22 +20% 1 6 0.39 0.80 6.79 45.89 367.08 | 718-1016-2-ND 600 1651.80 | 595D226X0050R2T 
50 R 22 +10% 11 6 0.39 0.80 6.79 45.89 367.08 | 718-1017-2-ND 600 1651.80 | 595D226X9050R2T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1706 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ee sprague TANTAMOUNT® Maximum CV Ultra-Low ESR 
4 Conformal Coated Solid Tantalum Chip Capacitors -—597D Series _Digi@keel” 


Features: ¢ Terminations: Tin * High ripple current * Low profile case sizes * Extremely low ESR Performance Characteristics: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 


Dimensions (mm) 
Case Code E WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 

E 7.3 +0.3 4.4 +0.4 4.0 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 

F 7.3 +0.3 6.0 +0.4 4.7 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 

R 7.3 +0.3 6.0 +0.4/-0.6 3.6 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 

Vv 7.3 +0.3 4.4 +0.4 2.0 Max. 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 

Zz 7.3 £0.3 6.0 +0.4 6.0+0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 

Rated Max. DCL | Max. DF Max. ESR | Max. Ripple 
Voltage | Case | Capaci- | @25°C @25°C @25°C 100kHz Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(VDC) _| Code | tance(uF) (uA) 120Hz | 100kHz(mQ)| IRMS (A) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

Vv 470 19 8 30 2.2 718-1398-1-ND 2.91 1.89 1.46 718-1398-2-ND 1,000 1090.00 | 597D477xX9004V2T 
E 680 27 6 25 2.9 718-1388-1-ND 6.51 4.24 3.26 718-1388-2-ND 500 1220.50 | 597D687X9004E2T 
4 E 1000 40 8 20 3.3 718-1389-1-ND 6.51 4.24 3.26 718-1389-2-ND 500 1220.50 | 597D108X9004E2T 
R 1000 40 8 18 3.7 -ND 6.80 4.43 3.41 600 1428.60 | 597D108X9004R2T 
R 1500 60 8 15 41 -ND 714 4.65 3.57 600 1499.40 | 597D158X9004R2T 
Vv 330 21 8 35 2.0 -ND 2.91 1.89 1.46 1,000 1090.00 | 597D337X96R3V2T 
63 E 470 30 6 30 20 -ND 6.38 4.15 3.20 500 1197.00 | 597D477X96R3E2T 
: E 680 43 6 25 29 -ND 6.51 4.24 3.26 500 1220.50 | 597D687X96R3E2T 
R 1000 63 8 20 3.5 -ND 714 4.65 3.57 600 1499.40 | 597D108X96R3R2T 
E 330 33 6 35 2.5 -ND 6.55 4.26 3.28 500 1228.50 | 597D337X9010E2T 
10 E 470 47 6 28 2.8 -ND 6.80 4.43 3.41 500 1276.00 | 597D477X9010E2T 
R 680 68 6 28 2.9 -ND 714 4.65 3.57 300 803.40 | 597D687X9010R2T 
16 E 220 35 8 40 2.3 -ND 6.50 4.23 3.25 500 1219.00 | 597D227X9016E2T 
25 R 68 ar 6 100 1.6 -ND 788 5.13 3.94 300 886.50 | 597D686X9025R2T 
E 15 8 6 300 0.8 -ND 8.40 5.46 4.20 500 1575.00 | 597D156X9050E2T 
R 15 8 6 250 1.0 718-1410-1-ND 8.40 5.46 4.20 718-1410-2-ND 300 945.00 | 597D156X9050R2T 
50 R 22 #1 6 170 0.8 718-1393-1-ND 8.80 5.72 4.40 718-1393-2-ND 600 1848.00 | 597D226X9050R2T 
F 33 i? 6 150 0.8 718-1395-1-ND 11.55 751 5.78 718-1395-2-ND 300 1299.30 | 597D336X9050F2T 
Z 47 24 6 145 a1 718-1408-1-ND 12.20 793 6.10 718-1408-2-ND 250 1143.75 | 597D476X9050Z2T 
63 F 22 14 6 200 0.9 718-1407-1-ND 12.44 8.09 6.22 718-1407-2-ND 300 1399.50 | 597D226X9063F2T 


TANTAMOUNT® Maximum CV Low Profile Conformal Coated Solid 
Tantalum Chip Capacitors — 592D Series 


Features: ¢ Robust 6.3V ratings for battery operated wireless applications * 2.0mm low profile height * Case code compatible with 
EIA 535BAAC and CECC 30801 molded chips * X case size can be used to replace several capacitors with lower ratings, result- 
ing in cost reduction ° Very low ESR limits Applications: * Telecommunications * Computing * PCMCIA cards Performance 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) 


Dimensions (mm) 


Case Code L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
R 7.2 6.0 +0.3/-0.6 2.0 Max. 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Xx 14.5 7.37 +0.25/-0.5| 2.0 Max. 1.3 40.4 11.9 40.6 13.2 0.1 


Max. DCL |Max. DF} Max. ESR | Max. Ripple 


Capaci- | Toler- |Case | @25°C @25°C @25°C 100kHz Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Vishay 
tance (uF) | ance |Code (uA) 120Hz | 100kHz(m0)| _ IRMS (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1000 +10%/ R 63 20 200 0.94 718-1406-1-ND 4.12 2.68 2.06 718-1406-2-ND 1,000 1544.00 | 592D108X96R3R2T20H 
1000 +10% | X 63 16 40 2.1 718-1405-1-ND 8.19 5.33 4.10 718-1405-2-ND 500 1535.50 | 592D108X96R3X2T20H 
1500 +20% | R 95 33 120 1.21 718-1386-1-ND 5.56 3.62 2.78 718-1386-2-ND 1,000 2085.00 | 592D158X06R3R2T20H 
1500 +10% | X 95 25 45 1.97 718-1404-1-ND 8.19 5.33 4.10 718-1404-2-ND 500 1535.50 | 592D158X96R3X2T20H 
2200 +10% | X 139 35 55 1.8 718-1403-1-ND 8.19 5.33 4.10 718-1403-2-ND 500 1535.50 | 592D228X96R3X2T20H 


TANTALEX® Elastomer Sealed Wet Tantalum ee 
a a es i jastic-Film Case Insulating Sleeve Lead 
Capacitors with Sintered Anode Coe B (ax) Lex) =u 
5.51 5.45 10 +6.35 
for operations to 125°C — 109D Series E 7.92 20.22 87.15 26.35 
T 10.31 23.40 57.15 +6.35 
Model 109D TANTALEX capacitors fill the basic requirements for applications where a superior quality, reliable K 10.31 30.91 57.15 +6.35 


design for industrial, automotive, and telecommunications application is desired. 

They are the commercial equivalents of Tansitor Style WC, UWC, Mallory-NACC Style TLS, TLH and the Military 
Style CL64 and CL65. They are designed to meet the performance requirements of military specification MIL- 
DTL-3965. 

Features: Outer plastic film insulation 

Performance Characteristics: 

* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) 


* Capacitance Tolerance: +10% 


Max. ESR Max. IMP. 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 
Case Capacitance 120Hz 120Hz 25°C 85°C Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (Q) () 125°C Part No. 1 10 100 Part No. 

25 Volt @ 85°C (15 Volt @ 125°C) 

F 270 2.7 33 3 16 718-1229-ND 26.76 20.74 18.74 109D277X9025F2 

ei 560 1.8 24 7 28 718-1225-ND 33.72 26.14 23.61 109D567X9025T2 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 

Cc 33 5 135 2 9 718-1231-ND 22.64 17.55 15.85 109D336X9050C2 

F: 47 6 70 1 9 718-1232-ND 21.38 16.57 14.97 109D476X9050F2 

E 120 2.5 49 4 24 718-1227-ND 26.76 20.74 18.74 109D127X9050F2 

ah 270 1.8 29 8 32 718-1230-ND 33.72 26.14 23.61 109D227X9050T2 
60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 

F 100 2.5 54 4 20 718-1226-ND 26.76 20.74 18.74 109D107X9060F2 

K 270 1.5 23 9 36 718-1223-ND 46.60 36.12 32.62 109D277X9060K2 
75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 

Cc 22 5 157 3 12 718-1228-ND 22.64 17.55 15.85 109D226X9075C2 

F 56 3 70 4 24 718-1224-ND 27.00 20.93 18.90 109D566X9075F2 

iF 82 2.5 63 4 24 718-1233-ND 26.76 20.74 18.74 109D826X9075F2 

T 180 1.8 30 9 36 718-1222-ND 33.72 26.14 23.61 109D187X9075T2 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1707 
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Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and Glass-to-Tantalum 


Hermetic Seal for -55°C ~ 200°C operations — 135D Series 


Model 135D tantalum-case tantalum electrolytic capacitors incorporate the advantages of all the varieties 
of electrolytic capacitors and eliminate most of the disadvantages. These units have a 3 volt reverse 
voltage capability at 85°C and a higher ripple current capability than any other electrolytic type with similar 
combinations of capacitance and case size. They also have a high resistance to damage from shock and 
vibration. These capacitors are commercial equivalents of Tansitor Style; AQ, AR, HAQ, HAR, Mallory- 


NACC Style; TLT, TXT, THT, THX and Military Style CLR79 and CLR81, designed to meet the performance 
requirements of military specification MIL-PRF-39006/22/25. 

Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) 
Capacitance Tolerance: +10% 

Physical Characteristics: Tinned nickel leads (solderable and weldable) 


High Temperature Film Insulation 


25 Volt @ 85°C (12 Volt @ 200°C) 


Dimensions (mm) 
Case Code Weight rs E> + L1 —+ 1+ — E—) 
Type DCLR 79/81 In Grams 
135D Equivalent D Li L2 (Max.) E (Max.) tH ' f= 
ej 1 5.16 +0.41 11.51 + 0.79 - 0.41 18.64 38.10 +6.35 2.6 @0.64 [2 AN Weld 
F T2 7.52 +0.41 16.28 + 0.79 - 0.41 23.42 57.15 +6.35 6.2 22 AWG ~~" Tantalum 
K T4 9.91 +0.41 26.97 + 0.79 - 0.41 34.11 57.15 +6.35 17.7 
Max. ESR Max. IMP. Max. Ripple 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 40kHz 
Case Capacitance 120Hz 120Hz 25°C 85°C rms Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (Q) (0) 125°C (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Polyesterfilm Insulation 
30 Volt @ 85°C (18 Volt @ 200°C) 
K 560 1.3 20 9 36 2000 718-1252-ND 63.05 52.55 46.42 135D567X9030K2 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
F 120 2.5 49 4 24 1200 718-1257-ND 39.44 32.87 29.04 135D127X9050F2 
K 330 1.5 30 9 36 1900 718-1250-ND 63.05 52.55 46.42 135D337X9050K2 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1259-ND 29.68 24.74 21.85 135D226X9075C2 
F 33 4.2 90 1.0 10.0 1000 718-1264-ND 35.48 29.57 26.12 135D336X9075F2 
K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1248-ND 63.05 52.55 46.42 135D227X9075K2 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
Cc 17 15.6 1250 1.0 2.0 415 718-1258-ND 26.59 22.16 19.58 135D175X9125C2 
K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1253-ND 63.05 52.55 46.42 135D826X9125K2 


Cc 68 43 90 9 850 718-1265-ND 29.86 24.89 21.99 135D686X9025C6 
F 270 27 33 3 16 1400 718-1263-ND 39.62 33.02 29.17 135D277X9025F6 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 

Cc 10 6.4 250 1.0 2.0 715 718-1255-ND 26.77 22.31 19.71 135D106X9050C6 
F 25 46 95 1.0 5.0 1005 718-1262-ND 35.66 29.72 26.25 135D256X9050F6 
K 330 1.5 30 9 36 1900 718-1251-ND 63.23 52.70 46.55 135D337X9050K6 
60 Volt @ 85°C (36 Volt @ 200°C) 

F 100 2.5 54 4 20 1100 718-1256-ND 39.62 33.02 29.17 135D107X9060F6 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 

Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1260-ND 29.86 24.89 21.99 135D226X9075C6 
F 82 2.5 63 4 24 1000 718-1266-ND 39.62 33.02 29.17 135D826X9075F6 
K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1249-ND 63.23 52.70 46.55 135D227X9075K6 
100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 

EF 22 4.8 100 1.0 9.0 965 718-1261-ND 35.66 29.72 26.25 135D226X9100F6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 

K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1254-ND 63.23 52.70 46.55 135D826X9125K6 


HI TMP® Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and Glass-to-Tantalum 
Hermetic Seal for -55°C ~ 200°C operations — 134D Series 


The 134D HI TMP represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology for high temperature 
(200°C) applications such as that seen in the petroleum exploration industry. Its unique design provides for 
the highest capacitance per unit volume. The design facilitates a doubling of capacitance when compared 
with conventional wet tantalum products. The 134D is housed in all tantalum, hermetically sealed case and 


is manufactured to withstand high stress and hazardous environments. Performance Characteristics: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 
Physical Characteristics: * Weight (maximum): 17.7 grams * High temperature film insulation * Tinned 
nickel leads (solderable and weldable) 


AC Ripple 
Capacitance | Max. ESR | Max. DCL (uA) @ | Typical IMP, Z 85°C 
@25°C 120H2 | oeq | eC @ -55°C 40kHz | Digi-Key Price Each Vishay 
120Hz (0) 125°C a mArms | Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
680 0.70 5 40 5 2900 _[718-1245-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D687X9050K6 
60 Volt @85°C (36 Volt @ 200°C) 
560 0.80 5 40 6 2700 _[718-1244-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D567X9060K6 
Ce Th 75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
4 470 0.90 5 50 7 2550 _[718-1243-ND 114.31 97.98 86.55 _| 134D477X9075K6 
goes Waid 100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 
2 AWG = =—=34TI Ne taium 220 7.20 5 50 16 2200 _[718-1247-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D227X9100K6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
150 1.60 5 50 16 1900 | 718-1246-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D157X9125K6 


SuperTan® Wet Tantalum Capacitors with Hermetic Seal — ST Series 


Vishay ST represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology. Its unique cathode system 
provides the highest capacitance per unit volume. The design facilitates a doubling of capacitance, lower 
ESR and higher ripple current rating compared with conventional wet tantalum products. Moreover, the ST 
has the capacitance stability of a solid tantalum capacitor and there are no circuit impedance restrictions. 
The ST is housed in an all tantalum, hermetically sealed case and is manufactured to withstand hazardous 


environments. The ST is used widely in the defense and aerospace industries and whenever there is a space 
problem. 

Features: * Very High Capacitance * Very Low ESR * High Ripple Current * Low DCL 

Performance Characteristics: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Physical Characteristics: 

* All Tantalum Case * Hermetically Sealed ¢ Insulated * Tinned nickel leads (solderable and weldable) 


Dimensions (mm) Capacitance Max. DCL (uA) Max. IMP. |AC Ripple 
; @ 25°C Max. ESR|Max.DCL (WA) | @ -55°C | 85°C 
a dwae | ixare sri Wacis lover) 120Hz | Case | 120Hz [5.., | 85°C | 120Hz | 40kHz | Digi-Key Price Each Vishay 
* : * (uF) Code (Q) 125°C (Q) mArms | Part No. 1 10 100 Part No. 
T2 7.92 16.28 $7.15 5.7 30 Volt @ 85°C (20 Volt @ 125°C) 
73 10.31 946 | 5715 94 470 72 [085 | 2 10 15 7800 _ | 718-1242-ND 60.87 52.17 4609 | ST470-30T2KI 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 
ab! 10:31 B20 |. Ree iss 220 2 0.9 2 70 175 | 1800 | 718-1247-ND 60.87 52.17 46.09 | ST220-50T2KI 
680 14 0.7 5 40 8 2750 _| 718-1239-ND 102.78 88.10 77.82 | ST680-50TAKI 
60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 
150 2 TA 2 10 20 7800 | 718-1240-ND 60.87 52.17 46.09 | ST150-60T2KI 
560 14 08 5 40 10 2750 _ | 718-1238-ND 102.78 88.10 77.82 | STS560-60TAKI 
75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 
330 3 TO 3 30 12 2100 | 718-1236-ND 79.38 68.04 60.11 | ST330-75TSKI 
470 14 0.9 5 50 12 2750 _ | 718-1237-ND 102.78 88.10 77.82 | ST470-75TAKI 
bead 100 Volt @ 85°C (65 Volt @ 125°C) 
220 4 12 5 50 15 2750 _| 718-1235-ND 0278 88.10 77.82 | ST220-100T4KI 
125 Volt @ 85°C (85 Volt @ 125°C) 
750 14 16 5 50 20 2750 | 718-1234-ND T0278 88.10 77.82 | STI50-125TAKI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: ~ 5 sec. * Insulation Resistance: C< 0.33yF: 30000MQ min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C > 0.33yF: 
601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, 10000MQ min. (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) * Construction: Polyester film, non-inductive, 
KT1898; Wima: FKS; CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, epoxy coating. 

AMX, AMR, AMM. FEATURES: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin 
SPECIFICATIONS: * Operating Temp. Range: -40°C ~ 85°C » Rated Voltage: DC 50V, 100V, coating. 

200V. * Capacitance Range: .0001 ~ 0.47UF * Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) * Dissipation APPLICATIONS: Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing 
Factor: 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 circuits; light duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


‘Tinned Copper 
Clad-Steel Wire 


Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic Cap. |Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
HF | ance tH F | Part No. 10 100 1,000 5,000 Part No. uF jance ou F | Part No. 10 100 1,000 5,000 Part No. 
SOWV (Bulk Pkg.) — RoHS Compliant 100WV (Bulk Pkg.) 
0001 }+10%) 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4570-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H101KF 18 | +5% | 13.0 7.5 14.4 10.0 | P4659-ND® 3.56 23.70 185.00 179.00/M ECQ-B1184JF 
00012) +10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4571-ND 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H121KF 22 | 5% | 13.0 8.0 15.2 10.0 | P4660-ND® 4.06 27.08 212.00 205.00/M ECQ-B1224JF 
00015) +10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4572-ND #2 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H151KF 27 | 5% | 13.0 8.5 17.2 10.0 | P4661-ND 4.57 30.46 238.00 230.00/M ECQ-B1274JF 
.00018|+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4573-ND 72 480 38.00  36.00/M ECQ-B1H181KF 33 | #5% | 13.0 9.0 18.0 10.0) P4662-ND@ 5.08 33.84 264.00 = 256.00/M | ECQ-B1334JF 
‘0022 |«10%! 70 30 60 50 | P4574-ND 70 480 38.00  3600/M ECQ-B1H224KF 39 | +5% | 13.0 10.5 19.0 10.0 | P4663-ND 6.09 40.60 317.00 307.00/M | ECQ-B1394JF 
00033 }210%) 7.03060 5.0 | Pa576-ND 704.80 38.00 36.00) | ECO-B1H331KF AT _| #5% | 13.0 11.5 19.2 10.0 | P4664-ND@ 7.61 50.74 396.00 _383.00/M_| ECQ-B1474JF 
00039) +10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4577-ND We 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H391KF 200WV (Bulk Pkg.) 
00047 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4578-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H471JF 001 | +5% |) 85 4.0 7.0 5.0 | P4537A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2102JF 
00056 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4579-ND 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H561JF 0012 | 5% | 8.5 4.0 7.5 5.0] P4538A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2122JF 
00068) +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4580-ND 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H681JF 0015 | 25% | 8.5 4.0 7.5 5.0] P4539A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2152JF 
ry A 7 0018 | 25% | 8.5 4.5 7.5 5.0|P4540A-ND@® 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2182JF 
0082 35% | 7.0 30 60 50|PISELND 72480-9800 abOM | ECOBTHERNE | | T8 |25| 88 43 78 Bb PSMANDe 140 S30 1300 TODUM | EUmaDeeaIF 
015 | 45%! 70 30 60 50 | P4553-ND* > ~~ «4'80~=—«38.00~«36.00/M | ECO-BiH1s2JF | | 0027 | 25%] 85 45 8.0 50/P4542AND@ 140 930 73.00  70.00/M | ECQ-B2272JF 
‘cota | as% | 70 30 60 50 | PASS4-ND* yo ~=80~—«38.00-«36.00/M «| ECO-BiHigoJF | | -0083 | 25% | 11.0 4.5 75 7.5|P4543A-ND@ 140 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2332JF 


0039 | +5% | 11.0 4.5 7.5 7.5 |P4544A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2392JF 


0022 | 25% | 7.0 30 6.0 5.0 | RiSSSnE 72 480 38.00 36.00/M | ECO-BIH222JF | | ‘oq47 | 25% | 11.0 45 85 7.5|P45454-ND@® 140 9.30 73.00 70.00/M | ECQ-B2472JF 
0027 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4556-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECO-B1H272F | | ‘Oosg | as%) 410 45 85 75|P4546AND@ 7140 930 7300  7000/M | ECO-BOSG0JF 
0033 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4557-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H332JF 9 q a 
0068 | 5% | 11.0 4.5 9.0 7.5] P4547A-ND@® 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2682JF 
0039 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4558-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H392JF 9 d a 
‘i i 0082 | 25% | 11.0 4.5 9.0 7.5|P4548A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2822JF 
0047 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4559-ND 72 480 38.00 36.00/M__| ECQ-B1H472JF or | 25% | 410 45 100 75|P4s49A-ND@® 140 930 7300  70.00/M | ECQ-Bo103JF 
0056 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4560-ND* 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H562JF 012 | 25% | 11.0 5.0 10.5 7.5 | P4550A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M ECQ-B2123JF 
0068 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4561-ND* 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H682JF 015 | +5% | 11.0 5.5 10.5 7.5 | P4551A-ND@ 1.44 9.62 75.00 73.00/M ECQ-B2153JF 
0082 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4562-ND* 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H822JF 018 | 5% | 11.0 5.5 12.2 7.5 | P4552A-ND 1:55 10.30 80.00 78.00/M ECQ-B2183JF 
01 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4582-ND 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H103JF 022 | 5% | 11.0 6.0 12.6 7.5 | P4553A-ND 1.66 11.08 87.00 84.00/M ECQ-B2223JF 
012 | 5% | 7.3 3.3 6.0 5.0 | P4583-ND 1 5.00 39.00 38.00/M ECQ-B1H123JF 027 | 5% | 11.0 6.5 13.2 7.5 | P4554A-ND 1.73 11.56 90.00 87.00/M ECQ-B2273JF 
015 | 45%! 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4584-ND 78 5.20 41.00  39.00/M ECQ-B1H153JF .033 | +5% | 11.0 7.0 13.6 7.5 | P4555A-ND 1.77 11.78 92.00 89.00/M ECQ-B2333JF 
018 | 45% | 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4585-ND 81 5.40 42.00  41.00/M ECQ-B1H183JUF 039 | +5% | 13.5 5.0 14.4 10.0 | P4556A-ND 1.77 11.78 92.00 89.00/M ECQ-B2393JF 
022 | +5% | 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4586-ND 81 5.40 42.00  41.00/M ECQ-B1H223JF 056 | 5% | 13.5 6.0 15.4 10.0 | P4558A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M ECQ-B2563JF 
027 | 45% | 7.5 3.5 65 5.0} P4587-ND 84 5.60 44.00  42.00/M ECQ-B1H273JF 068 | 5% | 16.0 5.5 15.0 12.5 | P4559A-ND 1.82 12.16 95.00 92.00/M ECQ-B2683JF 
033 | 45% | 7.5 3.5 6.5 5.0 | P4569-ND 87 5.80 45.00  44.00/M ECQ-B1H333JF 082 | +5% | 16.0 6.0 15.4 12.5 | P4560A-ND® 1.86 12.42 97.00 94.00/M ECQ-B2823JF 
039 | 25%! 75 40 7.0 5.0 | P4598-ND 90 6.00 47.00. 45.00/M ECO-B1H393JF mi +5% | 16.0 7.0 16.0 12.5 | P4561A-ND@® 1.91 12.70 99.00 96.00/M ECQ-B2104JF 
" 12 | +5% | 19.0 6.5 17.6 15.0 | P4562A-ND@ 3.05 20.34 159.00 154.00/M ECQ-B2124JF 
047 | 5% | 7.5 4.0 7.5 5.0 | P4589-ND 93 6.20 48.00  47.00/M ECQ-B1H473JF a 
‘056 | +5% | 80 43 7.5 5.0 | P4590-ND ‘99 6.60 52.00  50.00/M ECQ-B1H563JE 15 | 5% | 19.0 7.5 18.4 15.0 | P4563A-ND 3.66 24.38 190.00 184.00/M ECQ-B2154JF 


18 | +5% | 19.0 8.0 19.0 15.0 | P4564A-ND 4.27 28.44 222.00 =. 215.00/M ECQ-B2184JF 
22 | +5% | 19.0 9.0 20.0 15.0 | P4S65A-ND® 4.88 32.50 254.00 245.00/M ECQ-B2224JF 
27 | +5% | 24.0 8.0 19.4 20.0 | P4S66A-ND® 5.48 36.56 286.00  276.00/M ECQ-B2274JF 


068 | 45% | 8.0 4.3 85 5.0 | P4591-ND 1.14 7.60 59.00 57.00/M ECQ-B1H683JF 
082 | 45% | 8.0 4.5 9.0 5.0 | P4592-ND 1.20 8.00 63.00 60.00/M ECQ-B1H823J 


1 | #8% | 8.0 5.0 10.0 5.0 | P4593-ND 1.29 8.60 67.00 65.00/M ECQ-B1H104JF 33 | +5% | 24.0 9.0 20.4 20.0 |PA567A-ND® 6.09 40.62 317.00 _-307.00/M_| ECQ-B2334JF 
12) 28% ) 11.0 5.0 11:6 7.5 USO 2-15 21.00 164.00 159.00/M | ECO-BIHI24JF 39 | 25% [24.0 10.0 21.2 20.0|P4568A-ND 7.31 48.72 381.00  368.00/M | ECQ-B2304JF 
15 | #5% | 11.0 5.0 12.0 7.5 | P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M ECQ-BIH154JF AT | 45% | 24.0 11.5 22.2 20.0 |PA569A-ND® 9.14 60.92 476.00 —_—‘460.00/M_| ECQ-B2474JF 


18 | 45% | 11.0 6.0 12.4 7.5 | P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M ECQ-B1H184JF 
22 | #5% | 11.0 6.0 13.0 7.5 | P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M ECQ-B1H224JF 


27 | 25% | 13.0 6.0 144 10.0|P4598-ND 4.95 33.00 258.00 249.00/M | ECO-BIH274JF ae ys PA ney wna Ha 
33 | 45% | 13.0 6.0 15.0 10.0 | P4599-ND 534 35.60 278.00 269.00/M ECQ-B1H334JF 2 : = 
39 | 5% | 13.0 65 154 10.0]P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M | ECQ-B1H394JF SOWV (Ammo Box Pkg.) 
47 | #5% | 13.0 7.5 16.2 10.0 | P4735-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M ECQ-B1H474JF 0001 | +10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4570TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H101KF3 
1008 (Pe tis stm | 1 a5 &5 $0 | mere) Sa | dew | soa 
J +10% | 7. i i i 4 a i Fl 
0001 | 5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4773-ND® 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1101JF 00018 | +10% | 7.0 30 60 50 P4573TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H181KF3 
00012] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4774-ND@® 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1121JF 00022 | +10% | 7.0 3.0 60 5.0 P4574TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H221KF3 
.00018) +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4776-ND@ 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1181JF 00027 |+10% | 7.0 3.0 60 5.0 P45751TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H271KF3 
00022) +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0} P4777-ND@ 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1221JF 00033 | +10% | 7.0 3.0 60 5.0 P4576TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H331KF3 
.00027 | +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4778-ND 2.04 13.60 106.00 _103.00/M ECQ-B1271JF .00039 | +10% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4577TB-ND 2,000 38.00/M ECQ-B1H391KF3 
00033) 45% | 7.2 3.0 60 50|P4779-ND® 2.04 1360 106.00 103.00/M ECQ-B1331JF .00047 | +5% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4578TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H471JF3 
.00047| +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4781-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1471JF 00056 | #5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4579TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-BIH561JF3 
.00056| +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4782-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1561JF 00068 | +5% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4580TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H681JF3 
.00068| +5% | 7.2 3.0 60 5.0|P4783-ND@ 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1681JF 00082 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4581TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H821JF3 
00082] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4784-ND@ 1.16 7.74 60.00 —_58.00/M ECQ-B1821JF 001 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4osITB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H102JF3 
001 [25%] 72 30 60 5.0|PA785-ND® 1.16. 774 60.00 58.00/M | ECO-B1102JF ae uy a0 at 24 eee pone SIGE Soe ERIS 
0012 | 45% | 7.2 3.0 60 5.0|P4786-ND@ 1.16 7.74 ~~ 60.00 —58.00/M ECQ-B1122JF ‘pola | ase 1708.0 605.0 Imbdeearenine: 7000 aa 00 ECO: BIHIBOUF3 
0015 | +5% | 7.2 3.0 60 5.0|P4787-ND® 1.16 7.74 60.00 — 58.00/M ECQ-B1152JF ‘poz | ae% | 70 30 60 50 Mbieeerainne Bit 38. 00/M ECO-B1H220IF3 
0018 | +5% | 7.2 3.0 65 5.0|P4788-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1182JF ‘ooo? | 25% |70 30 60 50 | P4S56TB-NDe 7000 38.00/M ECOLBIH279JF3 
0022 | +5% | 7.2 3.0 65 5.0|P4789-ND® 1.16 7.74 60.00 —_58.00/M ECQ-B1222JF 0033 | «5% | 70 30 60 50 | P4S57TB-NDe 7'000 38,00/M ECO-B1H332JF3 
0027 | +5% | 7.2 3.0 65 5.0|P4790-ND® 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1272JF 0039 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4558TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H392JF3 
0033 | 45% | 7.2 3.0 65 5.0}P4791-ND® 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1332JF 0047 | 45% | 7.0 30 60 50 | P4550TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H472JF3 
0039 | 45% | 7.2 3.0 65 5.0}P4792-ND® 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1392JF 0056 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4560TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H562JF3 
0047 | 5% | 7.2 3.0 65 5.0 | P4793-ND@ 1.16 7.74 60.00  58.00/M ECQ-B1472JF 0068 | +5% | 7.0 30 60 5.0 P4561TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H682JF3 
0056 | +5% | 7.2 3.0 6.5 5.0 | P4794-ND@ 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1562JF 0082 | +5% | 7.0 30 60 50 P4562TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H822UF3 
0068 | +5% | 72 3.0 65 5.0|P4795-ND® 1.16 774 60.00 _58.00/M ECQ-B1682JF 01 | +5% | 7.0 30 6.0 5.0 | P4582TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H103JF3 
.0082 | +5% | 7.2 3.2 7.0 5.0|P4796-ND@® 1.16 7.74 60.00 — 58.00/M ECQ-B1822JF 012 | 45% [73 33 63 50 | P45831B-ND 2,000 39.00/M ECQ-BIH123JF3 
01 | 45% | 7.2 3.2 7.0 5.0} P4797-ND® 1.16 7.74 ~~ 60.00 — 58.00/M ECQ-B1103JF 015 | 45% | 75 30 60 5.0 | P4584TB-ND® 2,000 41.00/M ECQ-B1H153JF3 
012 | 45%] 72 35 7.0 5.0 | P4798-ND 116 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1123JF 018 | 25% | 75 3.0 60 5.0 | P4585TB-ND@ 2,000 42.00/M ECQ-B1H183JF3 
015 | +5%| 7.2 4.0 75 5.0|P4799-ND@ 1.20 8.02 63.00 61.00/M ECQ-B1153JF 022 | 25% | 7.5 3.0 6.0 5.0 | PA5867B-ND@ 2,000 44.00/M ECQ-B1H223JF3 
018 | 25%| 72 45 80 50|P4647-ND® 1.28 856 67.00 65.00/M | ECO-BI18QF 027 | 5% | 75 35 65 5.0 FARSSeaiBi bes 2,000 44.00/M ECO-B1H273JF3 
022 | 25% | 7.2 45 9.0 5.0|P4648-ND@ 1.38 9.22 72.00 70.00/M_—_| ECO-B1223UF Tee occas” lean ra cee Saat 
027 | 45%] 7.5 5.0 95 5.0|P4649-ND@® 1.44 9.62 75.00 —73.00/M ECQ-B1273JF 7 | ase 178 40 75 20. WEISS ‘000 batts ECCLBIHA73IE3 
033 | 45%] 7.5 5.5 10.0 5.0|P4650-ND@ 1.47 980 77.00 74.00/M ECQ-B1333JF ‘ose | 25% 180 43 78 &0 | P4SQOTBND 4000 Sa FCU:BIHBeAIES 
039 | +5% | 7.5 6.0 11.2 5.0 | P4651-ND 147 9.80 77.00 _74.00/M ECQ-B1393JF ‘oes | 25% | 80 43 85 50 | P4591TB-NDe 1'000 59.00 ECO-BIH683JF3 
047 [45% | 75 65 118 5.0|P4652-ND@ 1.49 990 77.00  75.00/M ECQ-B1473JF 7 n 1 
1056 | 45% | 10.0 5.0 12.0 7.5|P4653-ND® 1.49 990 77.00 75.00/M ECQ-B1563JF tg oy po 3 a0 20 Eee NOe _ ae Sacer 
068 | 45%) 10.0 5.5 124 7.5|P4654-ND@ 152 1012 79.00  76.00/M ECQ-B1683JF 42 | 45% 1110 50 116 50 | P45O47TB-ND@ 1000 453.00 ECQ-B1H124)F3 
082 | 5% | 10.0 5.5 14.0 7.5 | P4655-ND@ 1.55 10.36 81.00  78.00/M ECQ-B1823JF 15 +5% 111.0 5.0 12.0 5.0 P4595TB-ND 1,000 180.00 ECQ-B1H154JF3 
iil +5% | 10.5 6.0 14.6 7.5 | P4656-ND@® 1.59 10.58 83.00 80.00/M ECQ-B1104JF 18 45% 111.0 5.5 124 5.0 P4596TB-ND 500 87.50 ECQ-B1H184JF3 
12 (25% [105 7.0 15.2 75/P4657-ND® 254 1694 132.00 128.00/M ECO-B1124JF 22 | #5% |11.0 6.0 13.0 5.0 | P4597TB-ND® 1,000 213.00 ECQ-B1H224JF3 


15 | 45% | 13.0 7.0 12.0 13.8 | P4658-ND@ — 3.05 20.32 159.00 153.00/M ECQ-B1154JF RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1709 


Panasonic \-Series 5% Stacked Metallized Film Capacitors ag nh elearning 


FEATURES: « High volumetric efficiency * Low 
dissipation factor * Stacked and non-inductive 
construction »* Operating temperature range: -40°C 
~ 85°C »* Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
* Dissipation factor (maximum): 1.0% * Insulation 


* Panasonic V-Series 
Stacked Metallized Film 
Capacitors 


Digi-Key® V-Series 


resistance (25°C): 1000MO pF  Self-healing pes Capacitors Kit 
APPLICATIONS: ° Blocking, by-pass and coupling P4542-KIT-ND* (50 Volt K) 
of DC * Pulse, logic and timing circuits * Light duty 5mm +05 P4700-KIT-ND¢ (100 Volt K). 
pulse forming * Filter and noise suppression Solder Plated 127mm Includes 10 each of those parts indicated 
ee eee Ge , Sealine , ihe vellusa relia the cha. Pros Teka 
A F * ib 
i alae ei aoe Sey mmampeon: 180: All taped parts have notebook style storage box with bin guide for 
mecca P ae 5mm lead space. easy storage and quick access. 
(To convert millimeters to inches divide by 25.4) 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF [b il H E Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND*® 95 7.90 47.00 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND@ 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND*® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND*@ 1.25: 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND*® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND*® 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND® 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND*® 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND@ 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H563JL 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND*® 1.04 8.70 52.00 48.00/M 45.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND*® 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND*® 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND® 1.14 9.53 57.00 53.00/M 49.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 7.5 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND*® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 4.5 5.5 5.0 P4666-ND*® 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 48 5.5 5.0 P4667-ND® 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 4.6 7.0 5.0 P4668-ND*® 1.41 11.78 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND*@ 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1H334JL 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND@ 1.65 13.73 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND*® 1.82 15.13 90.00 84.00/M 79.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND*® 2.15 17.93 107.00 100.00/M 93.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND*® 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND*® 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND*® 3.86 32.20 192.00 179.00/M 167.00/M ECQ-V1H105JL 
0.18 10.2 3.5 9.0 75 P4539-ND® 1.23 10.25 61.00 57.00/M 53.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 75 P4540-ND® 1.33 11.05 66.00 61.00/M 57.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 7.5 P4541-ND@ 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 75 P4549-ND@ 1.49 12.43 74.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 7.5 P4543-ND 1.63 13.55 81.00 75.00/M 70.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND® 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 4.9 9.0 7.5 P4545-ND® 2.12 17.70 106.00 98.00/M 92.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 75 P4546-ND@ 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 7.5 P4547-ND@ 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 7.5 P4548-ND@ 3.81 31.75 190.00 176.00/M 165.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-NDt® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-NDt® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND@ 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-NDt® 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1223JM 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-ND: 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-NDt® AST 12.55 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-NDt@ 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-NDt@ 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-ND: 1.13 9.45 56.00 52.00/M 49.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 4.5 7.0 5.0 P4723-NDt® 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-NDt® 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-NDt@ 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND@ 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 7.5 P4727-NDt@ 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 75 P4728-NDt® 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 7.5 P4729-NDt@ 1.54 12.80 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 7.5 P4730-NDt® 1.64 13.68 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 75 P4731-NDt® 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 7.5 P4732-NDt® 1.97 16.43 98.00 91.00/M 85.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 7.5 P4733-NDt® 2.34 19.48 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1474JM 
@ RoHS Compliant 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF LE T H F Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package — RoHS Compliant 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND _— 57.00/M _— 53.00/M 49.00/M 46.00/M ECQ-V1H103JL3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H123JL3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND —= 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H153JL3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H183JL3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 44.00/M = 41.00/M 38.00/M 36.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND = 64.00/M = 59.00/M 55.00/M 52.00/M ECQ-V1H273JL3 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND = 67.00/M _— 62.00/M 58.00/M 55.00/M ECQ-V1H333JL3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 69.00/M = 64.00/M 60.00/M 56.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND _— 50.00/M _— 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H473JL3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND = 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND _— 52.00/M = 48.00/M 45.00/M 42.00/M ECQ-V1H683JL3 
0.082 7.3 41 7.0 5.0 P4524TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H823JL3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND — 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H104JL3 
50 0.12 7.3 4.7 7.0 5.0 P4526TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H124JL3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 59.00 _ 54.00/M = 51.00/M = ECQ-V1H154JL3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 62.00 = 58.00/M = 54.00/M = ECQ-V1H184JL3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 67.00 = 62.00/M _ 58.00/M = ECQ-V1H224JL3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 70.00 = 65.00/M = 61.00/M = ECQ-V1H274JL3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 75.00 _— 70.00/M _— 65.00/M = ECQ-V1H334JL3 
0.39 10.0 4.9 9.0 5.0 P4532TB-ND 82.00 = 76.00/M = 71.00/M = ECQ-V1H394JL3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 90.00 = 84.00/M = 79.00/M _— ECQ-V1H474JL3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 107.00 = 100.00/M = 93.00/M = ECQ-V1H564JL3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 161.00 _— 149.00/M _— 140.00/M = ECQ-V1H684JL3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 192.00 = 179.00/M = 167.00/M _— ECQ-V1H105JL3 
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= 6 . 1 Be 
Panasonic _ E-Series Metallized Polyester Capacitors - a 


CG 
General Specifications: Pansonic ECQ-E Cross References: avy 
Electrical: Rated Voltage 100VDC, 250VDC, 400 V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Sprague: DF/450P/451P/453P; Westlake: 160/168/185/167/184/186; Mepco: 713A1/ lated gaat 2 Dia. 
Tolerance +10% (K) Insulation Resistance: Less than 0.33yF: 9,000MQ; More than 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/ F (25.0) Tinned 
0.33yF: 3,000MQ. Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Withstanding Voltage Rated MMDR; RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; WIMA: MKS; CSF were 
Voltage X 1.5 (1 minute) Operating Temperature -40°C ~ 85°C Thompson: MD/MC; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. e 8 
Working| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF A B c E G Dia. Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 

A 12.0 4.0 7.4 10.0 1.0 6 E1104-ND@ 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E1104KZ 
12 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.20 142.46/M 131.17/M ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND@ 36 3.12 24.44 155.69 146.69/M 135.07/M ECQ-E1154KZ 
-18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 164.67 155.15/M 142.86/M ECQ-E1184KZ 
22 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 6 E1224-ND@ 41 3.54 27.73 176.65 166.43/M 153.25/M. ECQ-E1224KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND@ 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E1274KZ 
-33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND@ 51 4.35 34.08 217.07 204.52/M 188.32/M ECQ-E1334KZ 
.39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 224.55 211.57/M 194.81/M ECQ-E1394KZ 
47 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND@ 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 6 E1564-ND@ 64 5.46 42.77 272.45 256.70/M 236.37/M ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 8 E1684-ND@ 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 7.5 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND@ AQ) 6.81 53.35 339.82 320.17/M 294.81/M ECQ-E1824KZ 

100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND@ 86 7.41 58.05 369.76 348.38/M 320.78/M ECQ-E1105KZ 
1.2 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.14 403.39/M 371.43/M ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 7.5 14.5 22.5 1.0 8 E1155-ND@ 1.17 10.02 78.49 500.00 471.09/M 433.77/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.39 523.27/M 481.82/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND@ 1.47 12.60 98.70 628.74 592.38/M 545.46/M ECQ-E1225KZ 
2.7 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND@ 2.13 18.24 142.88 910.18 857.55/M 789.61/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 15 8 E1395-ND@ 2.41 20.67 161.92 1031.43 971.79/M 894.81/M ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27.5 15 8 E1475-ND@ 2.72 23.31 182.60 1163.17 1095.91/M 1009.09/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND@ 3.23 27.72 217.14 1383.23 1303.24/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND@ 3.67 31.47 246.52 1570.35 1479.55/M 1362.34/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 15 8 E1825-ND@ 4.24 36.30 284.35 1811.37 1706.62/M 1571.43/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 8 E1106-ND@ 4.93 42.24 330.88 2107.78 1985.89/M 1828.57/M ECQ-E1106KZ 

01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2153KS 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2273KS 
033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2333KS 
-039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND*® 26 2.19 17.16 109.28 102.97/M 94.81/M ECQ-E2473KS 
056 12.5 5.5, 8.5 10.0 1.0 6 E2563-ND@ 32 2.76 21.62 137.72 129.76/M 119.48/M ECQ-E2563KS 
-068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 140.72 132.58/M 122.08/M ECQ-E2683KS 
-082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND@ 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E2823KS 
-10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND*® 26 2.20 17.23 109.73 103.39/M 95.20/M ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND@ 40 3.42 26.79 170.66 160.79/M 148.06/M ECQ-E2124KS 

250 15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND*@ 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E2154KS 

18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2184-ND@ 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND*® 38 3.30 25.83 164.52 155.01/M 142.73/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND® 55 4.71 36.90 235.03 221.44/M 203.90/M ECQ-E2274KS 
.33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* -60 5.16 40.42 257.48 242.60/M 223.38/M ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55, 43.48 276.95 260.93/M 240.26/M ECQ-E2394KS 
47 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND*® 69 5.94 46.53 296.41 279.27/M 257.15/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 7.5 13.0 20.0 1.0 8 E2564-ND 76 6.51 51.00 324.85 306.07/M 281.82/M ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND@ 84 7A7 56.17 357.78 337.10/M 310.39/M ECQ-E2684KS 
82 31.0 7.5 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND@ 92 7.89 61.81 393.71 370.95/M 341.56/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 8 E2105-ND* 98 8.37 65.57 417.66 393.51/M 362.34/M ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 27.5 1.0 8 E2125-ND*® 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 589.82 555.71/M 511.69/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.08 669.96/M 616.89/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 8 E2225-ND*® 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E2225KS 
.01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4103-ND® 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND@ 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4153KZ 
018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4183KZ 
022 14.0 5.5, 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND@ 44 3.75 29.38 187.13 176.31/M 162.34/M ECQ-E4223KZ 
.027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND 47 3.99 31.26 199.10 187.59/M 172.73/M ECQ-E4273KZ 
033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND@ 49 4.20 32.90 209.58 197.46/M 181.82/M ECQ-E4333KZ 
039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND -50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4393KZ 
.047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND@ -50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4473KZ 
-056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 6 E4563-ND@ 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E4563KZ 
-068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND@ 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E4683KZ 
082 17.0 75 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND@ 59 5.07 39.72 252.99 238.37/M 219.48/M ECQ-E4823KZ 
-10 17.0 7.5 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND@ 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND@ 66 5.67 44.42 282.93 266.58/M 245.46/M ECQ-E4124KZ 

400 15 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND@ 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E4154KZ 

-18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 8 E4184-ND@ tt 6.63 51.94 330.84 311.71/M 287.02/M ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND® 83 7.1 55.70 354.79 334.28/M 307.80/M ECQ-E4224KZ 
27 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND@ 92 7.86 61.57 392.21 369.54/M 340.26/M ECQ-E4274KZ 
-33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND@ -99 8.46 66.27 422.15 397.75/M 366.24/M ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 8 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E4394KZ 
47 29.5 10.0 17.5 25.5 1.5 8 E4474-ND@ 1.16 9.90 77.55 494.01 465.45/M 428.58/M ECQ-E4474KZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND@ 1.26 10.80 84.60 538.92 507.76/M 467.54/M ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND@ 1.41 12.09 94.71 603.29 568.41/M 523.38/M ECQ-E4684KZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 8 E4824-ND@ 1.54 13.20 103.40 658.68 620.59/M 571.43/M ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 8 E4105-ND@ 1.68 14.43 113.04 720.06 678.42/M 624.68/M ECQ-E4105KZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 15 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1017.96 959.10/M 883.12/M ECQ-E4125KZ 
15 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1095.80 1032.44/M 950.65/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1297.90 1222.85/M 1125.98/M ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.03 1396.33/M 1285.72/M ECQ-E4225KZ 
01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND@ 45 3.87 30.32 193.11 181.95/M 167.54/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 206.59 194.64/M 179.23/M ECQ-E6153KZ 
018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND® -50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E6183KZ 
.022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND® 52 4.44 34.78 221.56 208.75/M 192.21/M ECQ-E6223KZ 
027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E6273KZ 
033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E6333KZ 
.039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND@ 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E6393KZ 
.047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E6473-ND@ 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E6473KZ 
-056 17.0 75 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND@ 62 5.34 41.83 266.47 251.06/M 231.17/M ECQ-E6563KZ 
068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND@ 67 5.76 45.12 287.42 270.81/M 249.35/M ECQ-E6683KZ 
082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 8 E6823-ND@ f2 6.15 48.18 306.89 289.14/M 266.24/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND@ lh 6.57 51.47 327.84 308.89/M 284.42/M ECQ-E6104KZ 

630 12 24.5 8.5 15.5 20.5 15 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.27 341.33/M 314.29/M ECQ-E6124KZ 

15 24.5 9.0 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND@ 95 8.13 63.69 405.69 382.23/M 351.95/M ECQ-E6154KZ 
18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 8 E6184-ND@ 1.01 8.67 67.92 432.63 407.62/M 375.33/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND@ 1.10 9.45 74.03 471.56 444.29/M 409.10/M ECQ-E6224KZ 
27 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND@ 1.24 10.65 83.43 531.44 500.71/M 461.04/M ECQ-E6274KZ 
.33 29.5 11.5 18.5 25.5 15 8 E6334-ND@ 1.40 12.00 94.00 598.80 564.18/M 519.48/M ECQ-E6334KZ 
.39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND@ 1.52 13.05 102.23 651.20 613.54/M 564.94/M ECQ-E6394KZ 
47 29.5 13.0 20.5 25.5 1,5 8 E6474-ND@ 1.64 14.07 110.22 702.09 661.50/M 609.09/M ECQ-E6474KZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 15 8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.33 784.20/M 722.08/M ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 15 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1077.84 1015.51/M 935.07/M ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 8 E6824-ND 2.77 23.70 185.65 1182.63 1114.24/M 1025.98/M ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND@ 3.36 28.77 225.37 1435.62 1352.61/M 1245.46/M ECQ-E6105KZ 
12 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND@ 3.53 30.24 236.88 1508.98 1421.72/M 1309.09/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 15 8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.30 1737.65/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 


@ RoHS Compliant 
* E-KIT-ND Digi-Key? E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1711 


A 
AP Metallized Polypropylene Film Capacitors 


Epcos DC Link Capacitors for Industrial Applications 


Bolts 
Construction: ¢ Dielectric: Polypropylene (MKP) film ¢ Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing * Wound technology 
Terminals: ¢ Parallel wire leads * Lead-free tinned i) 
Features: *Low ESR »* Ideal for DC Link applications 2 and/or 4 pin capacitors available (depending on required 
capacitance value) 
WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.|(DC) |(AC)| (WF) | ance h E e Part No. i 10 100 | Part No. Fig.|(DC) |(AC)| (uF) | ance | b h L e | Pq |PartNo. al 10 100 | Part No. 
2.2 | £10%] 11.0 | 19.0 [31.5] 27.5 495-2008-ND 2.73 2067 175.50 | B32674D3225K 15 | £10%] 12.0 | 22.0 | 42.0] 37.5] — |495-2978-ND 4.44 33.60 285.30 B32676E1155K 
3.3 | £10% 12.5 | 21.5 | 31.5) 27.5 495-2909-ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D3335K 2.0 | +10%| 14.0 | 25.0 | 42.0] 37.5) — |495-2979-ND 5.12 38.77 329.18] B32676E1205K 
47 | £10% | 14.0 | 24.5 | 31.5) 27.5 495-2910-ND 3.76 28.43 241.43 | B32674D3475K 3.3 | +10%| 18.0 | 32.5 | 42.0] 37.5) — |495-2980-ND 6.49 49.10 416.93 B32676E1335K 
5.6 | £10%| 15.0 | 24.5 | 31.5) 27.5 495-2911-ND 2.77 20.99 178.20 | B32674D3565K 47 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/ 37.5] — |495-2981-ND 7.85 59.44 504.68) B32676E1475K 
6.8 | +10% | 18.0 | 27.5 | 31.5/ 27.5 495-2912-ND_ 5.12 38.77 __ 329.18 | B32674D3685K 750 375] 56 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/37.5| — |495-2982-ND 5.78 43.73 _371.25| B32676E1565K 
8.0 | +10% | 16.0 | 32.0 | 31.5] 27.5 495-2913-ND 6.49 49.10 416.93 | B32674D3805K 6.8 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) — [495-2983-ND 9.56 72.35 614.25] B32676E1685K 
8.2 | £10% | 18.0 | 33.0 | 31.5) 27.5 495-2914-ND 4.62 34.98 297.00 | B32674D3825K 9.0 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) — |495-2984-ND 11.60 87.85 745.88 B32676E1905K 
10 | £10%| 21.0 ) 31.0 | 31.5)27.5 495-2915-ND 7.51 56.84 482.63 | B32674D3106K 10_| +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5, — |495-2985-ND 14.33 108.52 921.38 | B32676E1106K 
12 | #10% | 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5 495-2916-ND 8.19 62.01 526.50 | B32674D3126K AT | 10% 11.0 ] 19.0 | 31.5] 27.5] — |495-2938-ND 2.05 15.50 131.63 | B32674D8474K 
3.3 | £10% | 12.0 | 22.0 | 42.0/ 37.5 495-2944-ND_4.78 36.17 __307.13 | B32676E3335K 68 | +10%| 11.0 | 21.0] 31.5] 27.5) — |495-2939-ND 2.05 15.50 131.63] B32674D8684K 
300 | 160] 4.7 | +10% | 12.0 | 22.0 | 42.0/37.5 495-2945-ND 5.12 38.77 329.18 | B326/6E3475K 1.0 | #10%| 13.5 | 23.0] 31.5] 27.5) — |495-2940-ND 239 18.10 153.68] 832674D8105K 
5.6 | £10%| 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2946-ND 3.93 29.73 252.45 | B32676E3565K 1 1.5 | +10%| 18.0 | 27.5 | 31.5] 27.5) — |495-2941-ND 3.76 28.43 241.43) B32674D8155K 
6.5 | #10% | 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2947-ND 6.14 46.51 394.88 | B32676E3655K 2.2 | +10%| 18.0 [33.0 | 31.5| 27.5, — |495-2942-ND 3.70 27.98 237.60 | B32674D8225K 
6.8 | +10% | 16.0 | 28.5 | 42.0 37.5 495-2948-ND 6.49 49.10 416.93 | B32676E3685K 3.0 | £10%| 22.0 [36.5 | 31.5] 27.5| — [495-2943-ND 6.14 46.51 394.88] B32674D8305K 
10 _| £10% | 18.0 | 32.5 | 42.0/37.5 495-2949-ND 8.19 62.01 _ 526.50 | B32676E3106K 1.0 | £10%| 12.0 | 22.0 | 42.0] 37.5) — |495-2986-ND 4.44 33.60 285.30 B32676E8105K 
12 [10%] 18.0 | 32.5 | 42.0/37.5/ — ]495-2950-ND 8.87 67.18 570.38 | B32676E3126K 875 )400) 4's | +10%| 14.0 | 25.0 | 42.0/ 37.5] — |495-2987-ND 4.78 36.17 307.13| B32676E8155K 
15 | £10% | 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2951-ND 7.16 54.22 460.35 | B32676E3156K 2.2 | £10%| 16.0 | 28.5 | 42.0] 37.5) — |495-2988-ND 3.70 27.98 237.60 B32676E8225K 
20 | +10% | 28.0 | 37.0 | 42.0 37.5 495-2952-ND 9.24 69.96 594.00 ) B32676E3206K 3.3 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0| 37.5, — |495-2989-ND 7.85 59.44 504.68 | B32676E8335K 
22 | £10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5 495-2953-ND 14.33 108.52 921.38 | B32676E3226K 40 1 210%! 200139.5142.01375| — 1495-2990-ND 8.19 62.01 52650 | B32676E8405K 
25 | £10%) 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5 495-2954-ND 10.16 76.96 653.40 | B32676E3256K 4.7 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5, — |495-2991-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676E8475K 
30_| +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0/ 37.5 495-2955-ND 19.45 147.29 1250.55 | B32676E3306K 68 | +10%| 28.0 /425|4201375| — 1495-2992-ND 1160 8785 74588] B32676E8685K 
1.5 | 10%) 11.0 | 18.0 | 31.5) 27.5 ASSO GND) 2.39 18.10 153.68 | B32674D4155K 7.5 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0/37.5| — |495-2993-ND 14.33 108.52 __921.38| B32676E8755K 
22 | 210%) 125/216 /31.5/27.5 poco) 2.73 20.67 175.50 | B32674D4225K 15 [+10%| 20.0 | 39.5 | 42.0[37.5| 10.2 [495-2994-ND 10.16 76.96 653.40 | B32676G3156K 
9.3 | £10%) 15.0 | 24.5 91.5) 27.5) — Pesala S41 25.84 219.98 | B32674D4995K 20 | £10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-2995-ND 16.04 121.45 1031.18 | B32676G3206K 
A7 | 210%) 18.0) 27.5 | 31.5/27.5 pooeecOND) 4.78 36.17 307.13 | B32674D4475K 22 | 210%] 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5| 20.3 |495-2996-ND 16.72 126.62 1075.05 | B32676G3226K 
5.0 | +10% | 16.0 | 32.0 | 31.5/ 27.5 495-2921-ND 5.80 43.94 373.05 | B32674D4505K ef 5097. 
SEES ARGOS Sees Ina c.g" 33.0398? 12 | FRORTADASERR 25 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5] 20.3 |495-2997-ND 12.01 90.95 772.20/ B32676G3256K 
6.0 | #10%|21.0 | 31.0 | 31.5/275| — |495-2923-ND 6.49 4910 416.93 | B32674D4605K 300 | 160 Ie eee ee a a ee aha Tee etd dike Lote Bepeeeeaeet 
6.8 | +10% | 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5 495-2924-ND 7.17 54.27 460.80 | B32674D4685K 35 | 410%! 300 |450 |575| 52.5) 203 1495-3000-ND 1525 11543 980.10 | B32678G3356K 
7.5 | £10% | 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5 495-2925-ND 7.17 54.27 460.80 | B32674D4755K 40% | 30.0 | 45.0 575/595) 20. "3001- : ‘ : 
i 40 | +10%| 30.0 | 45.0 | 57.5) 52.5] 20.3 |495-3001-ND 18.84 142.62 1210.95] B32678G3406K 
2.2 | £10% | 12.0 | 22.0 | 42.0/37.5 495-2956-ND 4.44 33.60 _ 285.30 | B32676E4225K ; oe 
450 | 275 47 | £10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3002-ND 21.98 166.39 1412.78] B32678G3476K 
3.0 | £10% [12.0 | 22.0 | 42.0/37.5 495-2957-ND 4.78 36.17 307.13 | B326/6E4305K eens, 
1 : 60_| +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5/ 52.5| 20.3 |495-3003-ND 20.79 157.41 1336.50 | B32678G3606K 
3.3 | £10% | 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2958-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E4335K ; Sel 
i 8.2 | £10%| 20.0 [39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 [495-3004-ND 7.39 55.97 475.20] B32676G4825K 
4.0 | £10%| 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2959-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E4405K 10 | <10%| 200 |39.5 | 42.0/375| 10.2 MeEeROMNT] 1263 9861 811.20 Baze7eqatoEK 
4.7 | £10%| 16.0 | 28.5 | 42.0) 37.5 495-2960-ND 6.14 46.51 394.88 | B32676E4475K Bee esa eae | gen ore an pee : : ; 
5.6 | 10%| 16.0 | 28.5 | 42.0| 37.5 495-2961-ND 4.39 33.23 282.15 | B32676E4565K Fe, |2abe geo lan | aol orel sag PREEEINEL IOs tee: {oeoae | Coocrecapnoe 
6.8 | +10%| 18.0 | 32.5 | 42.0/ 37.5 495-2962-ND 7.85 59.44 504.68 | B32676E4685K 450 |275| 59 | s1o%| 30.0 | 48.0 |575|59.5| 20.3 [495-3008-ND 1413 10698 908.33| Baze7aG4z0cK 
8.2 | +10% | 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2963-ND 6.24 47.22 400.95 | B32676E4825K ee ee : : : 
0964- 25 | +10%| 30.0 [45.0 | 57.5/52.5| 20.3 [495-3009-ND 14.78 111.94 950.40/ B32678G4256K 
10 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2964-ND 10.24 77.51 658.13 | B32676E4106K i 
45 | 10% {280 | 425 | 420/375 495-2965-ND 901 6821 579.15 | B32676E4156K 30 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5) 52.5] 20.3 |495-3010-ND 17.53 132.71 1126.80 B32678G4306K 
4 -0966- 35_| +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5/52.5| 20.3 |495-3011-ND 16.63 125.93 1069.20 | B32678G4356K 
20 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0 | 37.5 495-2966-ND 17.75 134.36 1140.75 | B32676E4206K i 
40 1 210%111.0119.0131 51275 495-2926-ND 2.05 1550 131.631 B32674D6105K 6.8 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0] 37.5/ 10.2 [495-3012-ND 10.58 80.11 680.18] B32676G6685K 
45 | 10% 1125 |215 | 315/275 495-2927-ND 239 1810 15368) B32674D6155K 7.5 | £10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5) 10.2 |495-3013-ND 11.26 85.28 724.05] B32676G6755K 
29 | 110%{150 | 245 | 315/275 495-2928-ND 307 2327 19755 | B32674D6225K 2 8.2 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) 10.2 |495-3014-ND 878 66.46 564.30] B32676G6825K 
33 | 10%{ 160/320 /315|275 495-2929-ND 512 3877 329.18 | B32674D6335K 10 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3015-ND 13.99 105.95 899.55] B32676G6106K 
47 | x10%{220 1365 | 315/275 495-2930-ND 580 4394 373.05 | B32674D6475K 630 |350|_12_| +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5| 20.3 |495-3016-ND 15.02 113.69 965.25 | B32676G6126K 
50 1210%1 2201365 13151275 495-2931-ND 5.80 43 94373 05 | B32674D6505K 14 | 10%] 30.0 | 45.0 | 42.0] 37.5] 20.3 [495-3017-ND 15.02 113.69 965.25] B32676G6146K 
2.0 | «10%! 120/220 |420| 375 495-2967-ND 444 3360 285.30 | B32676EG205K 15 | £10%| 30.0 | 45.0 | 57.5] 52.5) 20.3 |495-3018-ND 11.32 85.70 727.65 | B32678G6156K 
27 | +10%1140|25.0| 420/375 495-2968-ND 323 2449 20790) B32676E6275K 20 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5) 52.5] 20.3 |495-3019-ND 16.22 122.83 1042.88] B32678G6206K 
630 |350| 3.3 | +10%| 16.0 | 28.5 | 42.0] 37.5 495-2969-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E6335K 25_| #10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5] 20.3 |495-3020-ND_15.71_118.93 1009.80 | B32678G6256K 
40 | «10%! 160 | 28.5 |42.0|375 495-2970-ND 546 4134 351.00| B32676E6405K 47 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 [495-3021-ND 10.92 82.68 702.00/ B32676G1475K 
47 | £10%| 18.0 | 32.5 | 42.0] 37.5 495-2971-ND 6.49 49.10 416.93] B32676E6475K 5.6 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5) 10.2 |495-3022-ND 7.85 59.47 504.90) B32676G1565K 
68 | +10%|200 | 39.5 |420|375 495-2972-ND 819 6201 52650) B32676E6685K 6.8 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3023-ND 13.65 103.35 877.50| B32676G1685K 
7.5 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2973-ND 8.53 64.61 548.55 | B32676E6755K 750 |375| 9.0 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5) 20.3 |495-3024-ND 15.70 118.85 1009.13) B32676G1905K 
8.2 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0) 37.5 495-2974-ND 6.47 48.97 415.80 | B32676E6825K 10 | +10%/ 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5] 20.3 |495-3025-ND 16.38 124.02 1053.00 | B32676G1106K 
10 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5 495-2975-ND 10.92 82.68 702.00] B32676E6106K 15 | +10%] 30.0 | 45.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3026-ND 13.63 103.19 876.15 | B32678G1156K 
12 | +10%/ 28.0 | 42.5 | 42.0/ 37.5 495-2976-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676E6126K 20 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3027-ND 17.01 128.76 1093.28 | B32678G1206K 
14 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0] 37.5 495-2977-ND 14.68 111.11 943.43] B32676E6146K 3.3 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-3028-ND 10.92 82.68 702.00 | B32676G8335K 
68 | 10% 11.0] 19.0] 31.5] 27.5 495-2932-ND 2.05. 15.50 131.63 | B32674D1684K 4.0 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5] 10.2 |495-3029-ND 11.60 87.85 745.88 | B32676G8405K 
4.0 | 10%) 12.5 | 21.5 |315|275 495-2933-ND 239 1810 153.68 | B32674D1105K 4.7 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0) 37.5] 20.3 |495-3030-ND 13.65 103.35 877.50 | B32676G8475K 
750 [375 | 1:5 | #10%| 14.0 | 24.5 | 31.5 27.5 495-2934-ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D1155K 875 [400] 6.8 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3031-ND 11.09 83.95 712.80] B32676G8685K 
2.2 | £10%| 18.0 | 27.5 | 31.5) 275 495-2935-ND 410 31.01 263.25 | B32674D1225K 7.5 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5/ 20.3 |495-3032-ND 17.06 129.19 1096.88 | B32676G8755K 
3.3 | £10% | 21.0 | 31.0 | 31.5) 27.5 495-2936-ND 5.80 43.94 373.05 | B32674D1335K 10 [210%] 30.0 [45.0 | 57.5| 52.5] 20.3 [495-3033-ND 12.82 97.07 824.18 | B32678G8106K 
4.0 | 10% | 22.0 | 36.5 | 31.5| 27.5 495-2937-ND 6.14 46.51 394.88 | B32674D1405K 15 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5| 20.3 |495-3034-ND 16.48 124.79 1059.53 | B32678G8156K 


Metallized Polypropylene Film Capacitors 
High Voltage / High Temperature 


Application: + Electronic ballasts (resonant circuits) * SMPS * High-Frequency AC Loads ° Pulse Circuits 
Specifications: * Maximum Operating Temperature: 125°C * Climatic Category (IEC 60068-1): 55/110/56 


Constructio1 


: © Dielectric: Metallized Polypropylene (PP) * Wound Capacitor Technology * Plastic Case (UL 94 V-0) * Epoxy resin coating 
Features: ¢ Very high AC voltages for all frequency ranges * Very small dimensions * High peak voltage for short time periods » High peak current * High pulse withstand 


RoHS 


COMPLIANT 


® 


capability 

wv | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos wv | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) | (AC) | (WF) | ance | b h ik @ | Part No. i 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (WF) | ance | b h L e@ | Part No. 10 100 | Part No. 
.0033 | 5% | 4.0} 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3194-ND 34 252 18.90 |B32671L0332J000 012 | +5% | 6.0) 12.0) 18.0 | 15.0 | 495-3215-ND 53 3.96 29.70 |B32672L1123J000 
0039 | +5% | 4.0} 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3195-ND 34 255 19.13 |B32671L0392J000 4600 | goo 015 | +5% | 7.0) 12.5) 18.0 | 15.0 | 495-3216-ND 58 4.38 32.85 |B32672L1153J000 
0041 | 5% | 4.0] 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3196-ND 35 2.64 19.80 |B32671L0412J000 022 | +5% | 85) 14.5) 18.0] 15.0] 495-3217-ND 76 5.73 42.98 |B32672L1223J000 
0047 | 5% | 4.0] 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3197-ND 35 2.64 19.80 |B32671L0472J000 033 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3218-ND 886.57 49.28 |B32672L1333J000 

4000 | 500 0056 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3198-ND 40 = 2.97 22.28 |B32671L0562J000 001 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0] 15.0] 495-3219-ND 44 3.33 24.98 |B32672L8102J000 
0062 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0] 10.0 | 495-3199-ND 50 3.75 28.13 |B32671L0622J000 0012 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3220-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8122J000 
0068 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3200-ND .50 3.75 28.13 |B32671L0682J000 0015 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3221-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8152J000 
0082 | +5% | 5.0} 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3201-ND 56 4.20 31.50 |B32671L0822J000 0022 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3222-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8222J000 
01 | 5% | 6.0 | 12.0) 13.0 | 10.0 | 495-3202-ND .74 5.55 41.63 |B32671L0103J000 0027 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3223-ND_ 503.75 ~—28.13 |B32672L8272J000 
012 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3203-ND 75 5.64 42.30 |B32671L0123J000 .0033 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3224-ND 47 3.54 26.55 |B32672L8332J000 
0012 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3204-ND 34 2.52 18.90 |B32671L1122J000 .0039 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3225-ND 52 3.93 29.48 |B32672L8392J000 
0015 | 5% | 5.0} 11.0} 13.0) 10.0 | 495-3205-ND 34 252 18.90 |B32671L1152J000 0041 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3226-ND 50 3.72 27.90 |B32672L8412J000 
0022 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3206-ND 34 258 19.35 |B32671L1222J000 2000 | 700 |.0047 | +5% | 5.0 | 10.5} 18.0 | 15.0 | 495-3227-ND 53 3.96 29.70 |B32672L8472J000 
0027 | +5% | 5.0| 11.0} 13.0) 10.0 | 495-3207-ND 34 258 19.35 |B32671L1272J000 0056 | +5% | 6.0 | 11.0} 18.0 | 15.0 | 495-3228-ND 60 = 4.53 33.98 |B32672L8562J000 
0033 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3208-ND_ 35 —2.61_—:19.58 |B32671L1332J000 0062 | +5% | 6.0| 11.0| 18.0 | 15.0 | 495-3229-ND 57 4.29 32.18 |B32672L8622J000 

1600 | 600 |.0039 | +5% | 6.0] 12.0] 13.0] 10.0 | 495-3209-ND 36 2.67 20.03 |B32671L1392J000 0068 | +5% | 6.0| 11.0} 18.0) 15.0 | 495-3230-ND 61 4.59 34.43 |B32672L8682J000 
0041 | +5% | 6.0 | 12.0] 13.0) 10.0 | 495-3210-ND 38 2.85 21.38 |B32671L1412J000 0082 | +5% | 6.0 | 12.0} 18.0) 15.0 | 495-3231-ND  .75 5.64 42.30 |B32672L8822J000 
0062 | +5% | 5.0| 10.5 | 18.0) 15.0 | 495-3211-ND 40 2.99 22.41 |B32672L1622J000 01 | 25% | 7.0 | 12.5} 18.0 | 15.0 | 495-3232-ND 82 6.15 46.13 |B32672L8103J000 
0068 | +5% | 5.0| 10.5 | 18.0) 15.0 | 495-3212-ND 39 2.94 22.05 |B32672L1682J000 012 | +5% | 8.5 | 14.5] 18.0 | 15.0 | 495-3233-ND_ 95 7.14 53.55 |B32672L8123J000 
0082 | +5% | 6.0| 11.0} 18.0) 15.0 | 495-3213-ND 46 3.45 25.88 |B32672L1822J000 015 | +5% | 8.5] 14.5] 18.0] 15.0 | 495-3234-ND 1.02 7.65 57.38 |B32672L8153J000 
01 | 25% | 6.0} 11.0} 18.0 | 15.0 | 495-3214-ND 48 3.60 27.00 |B32672L1103J000 022 | +5% | 9.0) 17.5] 18.0 | 15.0 | 495-3235-ND 1.15 8.61 64.58 |B32672L8223J000 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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EPCOS MKP Series 
Construction: ¢ Dielectric: polypropylene * Stacked and wound technology » Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing Features: ¢ Very high pulse strength * Very good self- it 
healing properties * Small dimensions * High contact reliability Typical Applications: « Energy-saving lamps * TV S-correction « High pulse load applications » AC applications 6.0 
Terminals: ¢ Parallel wire leads, tinned Technical Data: « Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C Service Life: 200,000 hours poate e+0.4 —-++\ 
WV | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC)| (WF) | ance b h [E e | PartNo. il 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (WF) | ance b h L e | PartNo. al 10 100 | Part No. 
0.10 | +#5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1275-ND 58 4.31 30.75 | B32620A5104J 0.033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1330-ND 52 3.85 27.50 | B32652A6333J 
160 | 90 0.10 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1375-ND 65 4.76 34.00 | B32621A5104J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1331-ND 55 4.06 29.00 | B32652A6473J 
0.15 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1276-ND .57 4.26 31.26 | B32620A5154J 630 | 250} 0.10 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1333-ND 55 4.13 30.32 | B32652A6104J 
0.22 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1278-ND_ 69 = 5.12 37.60 | B32621A5224J 0.15 | +5% | 85 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1334-ND 68 5.06 37.13 | B32652A6154J 
0.0022] +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1279-ND 41 3.01 21.50 | B32621A3222J 0.22 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1335-ND_.71 5.31 39.01 | B32652A6224J 
0.0047 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1281-ND 43 3.15 22.50 | B32621A3472J 0.01 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 ] 495-1349-ND 48 3.54 25.25 | B32652A0103 
0.0068) +5% | 4.0 ) 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1282-ND 44 3.22 23.00 | B32621A3682J 0.022 | 25% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1352-ND 52 3.85 27.50 | B32652A0223) 
0.01 | 5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1283-ND 46 3.40 24.25 | B32621A3103J 250 0.033 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1353-ND 57 4.24 30.25 | B32652A0333J 
44 |0.022 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1286-ND 44 3.22 __ 23.00 | B32620A3223J 0.047 | 45% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1354-ND 58 4.32 31.73 | B32652A0473J 
0.022 25% 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1285-ND 48 3.57 = 25.50 | B32621A3223 0.068 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1355-ND 61 4.51 33.14 | B32652A0683J 
250 awe a ae ws we ie ean ae sar pee eT 0.10 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1356-ND 70 5.22 38.31 | B32652A0104J 
; 25% | 4.0 | 9. 0 | 10, 1289-ND - . 0.0015 | 45% | 4.0 | 85 | 10.0] 75 |495-1338ND 43 315 22.50 | B32620A152J 
0.068 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1292-ND 61 4.52 32.25 | B32621A3683J noo | 38% | 40 | 85 | 4001 78 WeeebesONIM (44 32> 9900 | paonz0AzDO) 
0.10 | 25% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 (AB5s1204-ND) 63 4.66 33.25 | 83262083104) 0.0022 | +10%| 4.0 | 85 | 10.0) 7.5 | 495-2589-ND 42 3.08 22.00 | B32620A222K 
0.22 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1296-ND 43 3.23 = 23.74 | B32652A3224J 9 - 7 
4 1000 0.0022 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1340-ND 49 3.64 26.00 | B32621A222J 
160 0.33 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1297-ND —.51 3.81 27.97 | B32652A3334J 0.0033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0] 7.5 | 495-1343-ND 46 3.40 24.25 | B32620A332J 
0.47 | 25% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1298-ND 61 4.54 33.37 | B32652A3474J 500 10.0033} 25% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1342-ND 503.71 26.50 | B32621A332J 
0.68 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1299-ND__.71 5.25 38.54 | B32652A3684J 0.0047| +5% | 50 | 105! 10.0! 7.5 | 495-1346-ND 49 3.64 26.00 | B32620A472J 
0.0068 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0] 7.5 | 495-1300-ND 44 3.22 23.00 | B32620A4682J 0.0047! +5% | 40 | 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-1344-ND 58 431 30.75 | B32621A472J 
0.01 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0] 7.5 | 495-1301-ND .44 3.22 23.00 | B32620A4103J 0.0068 15% 60 | 120! 103) 7.5 | 495-1347-ND 60 445 31.75 | B32620A682J 
0.022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1305-ND 49 3.64 26.00 | B32620A4223J i i i ; ‘i i y _ 
0.0068 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1348-ND 65 4.76 34.00 | B32621A682J 
0.022 | +5% | 5.0 | 11.0 / 13.0 | 10.0 | 495-1306-ND 56 4.10 29.25 | B32621A4223J 
0.01 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1350-ND 705.15 36.75 | B32621A103J 
0.033 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1308-ND_ 58 4.31 30.75 | B32620A4333J 0.00047 x 
5 = 4 i +5% | 4.0 | 85 | 10.0] 7.5 | 495-1336-ND 64 4.37 30.80 | B32620J471J 
0.033 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1307-ND 63 4.66 33.25 | B32621A4333J 600 o.00068 a 
400 | 200 | 0.047 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1309-ND 68 5.01 35.75 | B32621A4473J 5 25% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1337-ND 53 3.92 28.00 | B32620J681J 
0.0022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1341-ND 48 3.57 __—-25.50 | B32620J222J 
0.068 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1310-ND 48 3.54 25.25 | B32652A4683J 
40 | 25% | 50 | 1081180 | 180 | 495-1311-ND 54 399 28.50 | B32652A4104) 0.01 | 25% | 6.0 | 11.0 [180 | 15.0] 495-1358-ND 54 4.00 29.38 | B32652A7103J 
ois | 25% | 60 | 1101180 | 180 | 495-1312ND 52 3.87 28.44 | B3>652A4154) 1250 | 500 | 0.022 | 25% | 85 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1360-ND 64 4.74 34.78 | B32652A7223J 
022 148% 170-1125 148.01 18.01 495431 ND 54400 29.38 Ba2659A4DDAT 0.033 | 25% | 9.0 | 47.5 | 48.0 | 15.0 | 495-1361-ND__71__5.31 39.01 | 83265247333) 
033 | «5% | a5 | 1451180 | 150 | 495-1314-ND 57 422 31.02 | B326s2A4334) 0.0083 | 25% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-136/-ND 433.15 22.50 | B32652A1332) 
047 | «5% | 90 11751180 | 150 | 495-1315-ND 71 531 39.01 | B32652A4474) 0.0047 | 25% | 6.0 | 11.0) 18.0 | 15.0 | 495-1369-ND 46 3.40 24.25 | B32652A1472J 
D001 | 15% | 40 188 | 400) 75 14951316ND 413.05 21.75 1B32620A6152J 500 | 0.0068 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1371-ND 46 3.42 25.15 | B32652A1682J 
0.0022| 15% | 40 | 85 |i00] 75 | 495-1318-ND 41 305 21.75 | B32620A6220) 0.01 | 25% | 85 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1373-ND 58 4.32 31.73 | BB2652A1103) 
0.0022 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1317-ND 39 291 20.75 |B32621A6222J 4600 0.015 | 25% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1374-ND__.70__5.22__38.31 | B32652A1153J 
0.0033 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1320-ND 40 298 21.25 | B32621A6332J 0.0022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1364-ND 51 3.81 27.97 | B32652J1222J 
0.0047 | +5% | 4.0 | 8.5 |10.0| 7.5 | 495-1322-ND 47 3.47 24.75 | B32620A6472J 0.0033 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1366-ND 57 4.22 31.02 | B32652J1332Jd 
630 | 400 0.0047! +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1321-ND  .42 3.12 22.25 |B32621A6472J 700 | 0.0047 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1368-ND 61 4.51 33.14 | B32652J1472J 
0.0068 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1323-ND .49 3.64 26.00 | B32620A6682J 0.0068 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1370-ND 64 4.74 34.78 | B32652J1682J 
0.0068 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1324-ND 47 3.43 24.50 | B32621A6682J 0.01 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1372-ND__.74 5.31 39.01 | B32652J1103J 
0.01 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1325-ND .55 4.03 28.75 | B32620A6103J 0.001 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1376-ND 53 3.92 28.00 | B32652A2102J 
0.01 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1326-ND _.51 3.75 26.75 | B32621A6103J 2000! 700 0.0015 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1377-ND 55 4.06 29.00 | B32652A2152J 
0.015 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1327-ND 66 4.87 34.75 | B32620A6153J 0.0022 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1378-ND 59 438 31.25 | B32652A2222) 
0.022 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1329-ND 58 4.32 31.73 | B32621A6223J 0.0033 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1379-ND 624.59 32.75 | B32652A2332) 


EMI Suppression Capacitors — y2, Y1, x2, x1 Series 


Y¥2, Y1 and X2 Specifications: 


Construction: * Dielectric: Polypropylene (MKP) * Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: + Very small dimensions « Self-healing properties * High -—_ —-| 
Voltage Capability Terminals: Parallel ci inde (lead-free aes) a a _ ee 3 kW| : 

X1 Specifications: fil 

Construction: * Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: + Self-healing properties » Terminals: « Parallel wire leads (lead-free tinned) 

¥2 Technical Data: h 


¢ Maximum Operating Temperature: B87122 Series: 100°C; B3202x Series: 110°C * Maximum Continuous AC Voltage: B81122 Series: 405V, 50/60Hz (305V when e = 10.0mm, 
50/60Hz); B3202x Series: 480V, 50/60Hz * Maximum Continuous DC Voltage: 881122 Series: 1000V (1200V when e = 10.0mm); B3202x Series: 1500V 
Y1 Technical Data: 


© Maximum Operating Temperature: 100°C * Maximum Continuous AC Voltage: 750V (50/60Hz) * Maximum Continuous DC Voltage: 3000V 6.0 
X2 Technical Data: e+0.4 a 
¢ Maximum Operating Temperature: 125°C (for CR>1,!F with A/V/T version) 110°C (for CR21,IF or C/D version) * Maximum Continuous AC Voltage: 310V (50/60Hz) 
WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(AC)| (WF) | ance | w | h iL e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)| (uF) | ance | w |] h EE e | Part No. ul 10 100 | Part No. 
Y2 Series 950 | 0068] #20% | 8.5 | 16.5] 26.5] 22.5 | 495-1654-ND 143 1057 75.50 B81123C1682M 
0068 | +20% | 6.0 ]12.0]13.0 | 10.0 | 495-1635-ND 533.89 27.75 | B81122C1682M 01 | +20% | 10.5] 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1655-ND 1.81 13.30 95.00 | B81123C1103M 
250| .015 |+20% | 7.0 |12.5 | 18.0 |15.0 | 495-1637-ND 79 5.81 41.50 | B81122A1153M X2 Series 
1068 |+20% | 10.5 /16.5 | 26.5 [22.5 | 495-1643-ND 1.42 10.43 74.50 | B81122A1683M 01 | +20% | 4.0] 9.0 ] 13.0] 10.0 | 495-2316-ND 32 2.38 17.00] B32921C3103M 
01 [+20% | 5.0 [10.5] 18.0 [15.0 | 495-3792-ND 73 5.37 38.33 | B32022A3103M .022 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-2317-ND 32 2.38 17.00 | B32921C3223M 
015 |+20% | 6.0 /11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3793-ND 48 3.50 25.00 | B32022A3153M .047 | +20% | 6.0 | 12.0 | 13.0] 10.0 | 495-1614-ND 41 2.81 19.80 | B32921A2473M 
022 |+20% | 6.0 /12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3794-ND 87 = 6.45 46.05 | B32022A3223M .068 | +20% | 6.0 | 12.0 | 13.0] 10.0 | 495-1615-ND 41 2.81 19.80 | B32921A2683M 
033 | +20% | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3795-ND 1.06 = 7.78 55.57 | B32022A3333M 10 | +20% | 6.0 [11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1617-ND 34 252 18.00 | B32922A2104M 
047 |+20% | 6.0 [15.0 | 26.5 [22.5 | 495-3799-ND 805.92 _ 42.25 | B32023A3473M 40 | 220% 16.0 112.01 13.0] 10.0 | 495-2318-ND "362.66 19.00 | B32921C3104M 
047 20% | 8.5 [14.5 | 18.0 | 15.0 TAOS SZ2eaNo) 119 879 62.77 | B32022A3473M 10 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0] 15.0 | 495-2319-ND 32 2.38 17.00 | B3292263104M 
068 |+20% | 7.0 ]16.0 | 26.5 |22.5 | 495-3800-ND 96 7.07 50.50 | B32023A3683M ‘40 | =20% | 60/1201 13.0| 10.0 | 495-1881-ND 46 «3.12 22.00 | B32921A2104M 
068 | 20% | 9.0 17.5 | 18.0 |18.0 | 495-3797-ND 1.32 972 69.46 | B32022A3683M ‘45 | 220% | 70 /125| 18.01 15.0 | 495-1618-ND ‘44-322 ~—«-23.00| B32922A2154M 
.082 |+20% | 11.0/18.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3798-ND 98 7.25 51.75 | B32022A3823M ‘o2 | 420% | 701125! 18.0 | 15.0 | 495-2320-ND 48 «3654.25.25 B3292203204M 
10 |+20% | 8.5 [16.5 | 26.5 [22.5 | 495-3801-ND 1.04 7.67 __54.75 | B32023A3104M a “1889. 
22 | +20% | 8.0 [14.0 | 18.0/ 15.0 | 495-1882-ND 57 4.17 (29.75 | B3202272224M 
15 [+20% [10.5 /18.5 | 26.5 [22.5 | 495-3802-ND 1.21 893 63.75 | B32023A3154M 99 | «90% | 851145 | 18.0| 15.0 | 495-1619-ND 1 3.75 2675 | B92999A2004M 
15 |+20% | 11.0] 19.0 | 31.5 |27.5 | 495-3806-ND 1.44 10.61 75.75 | B32024A3154M : ae gen aa deel de: j . ; 
‘ 33 | +20% | 8.0 | 14.0 | 18.0] 15.0 | 495-2321-ND 57 © 4.24 30.25 | B3292203334M 
.22 | +20% | 11.0] 19.0 | 31.5 [27.5 | 495-3807-ND 1.72 12.67 90.50 | B32024A3224M ; 
; 33 | +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0] 15.0 | 495-1620-ND 60 4.45 31.75 | B3292242334M 
.22 |+20% | 12.0} 22.0 | 26.5 |22.5 | 495-3803-ND 1.65 1248 87.00 | B32023A3224M i 
300 33 | +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1621-ND 84 6.24 45.83 | B32923A2334M 
33_|+20% | 12.0 [22.0 | 41.5 [37.5 | 495-3814-ND 2.28 16.80 _ 120.00 | B32026A3334M 
=a 305] .47 | +20% | 9.0 |17.5| 18.0] 15.0 | 495-2322-ND 70 5.18 37.00 | B32922C3474M 
33 [420% [13.5 [23.0 [31.5 [27.5 | 495-3808-ND 219 16.17 115.50 | B32024A3334M 
33 |20% | 14.5|29.5 | 26.5 [22.5 | 495-3804-ND 215 15.82 113.00 | B3202343334M AT | 220% | 8.5) 16.5 | 26.5 | 22.5 IPI BAAND 90 10 52.64) BG2828he474M 
39 |220% | 14.5|29.5 | 26.5 [22.5 | 495-3805-ND 3.14 23.10 165.00 | B32023A3304M “68 / 220% | 11.0) 18.5 | 18.0) 15.0 eae TOR,” 1 HGd” 400 | BaeozeCSeBeM 
AT |+20% | 14.0 |25.0 | 41.5 |37.5 | 495-3815-ND 2.83 20.83 148.75 | B32026A3474M “68 / 220% | 10.5) 18.5 | 26.6 | 22.5 eee 110 8.16 59.93 | B32923A2684M 
A7_[+20% | 15.0 |24.5 | 31.5 [27.5 | 495-3809-ND. 2.69 19.85 141.75 | B32024A3474M 1.0 | #20% | 12.0 | 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1883-ND 1.15 8.61 _ 64.58 | B32923A2105M 
56 |+20% | 14.0 25.0 41.5 [37.5 | 495-3816-ND 3.49 25.73 183.75 | B32026A3564M 1.0 | +20% | 11.0) 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-2324-ND 147 874 64.16 | B3292303105M 
56 |+20% | 16.0/32.0 | 31.5 )27.5 | 495-3810-ND 3.33 24.50 175.00 | B32024A3564M 1.0 | 10% | 11.0) 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-2074-ND 1.29 9.66 72.45 | B32924A2105K 
68 | +20% | 16.0/28.5 | 41.5 )37.5 | 495-3817-ND 3.92 28.88 206.25 | B32026A3684M 1.0 | 20% | 11.0) 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1624-ND 1.45 10.71 76.50 | B32924A2105M 
68 |+20% | 19.0|30.0 | 31.5 |27.5 | 495-3811-ND 3.73 27.51 196.50 | B32024A3684M 1.5 | +10% | 14.0) 24.5 | 31.5] 27.5 | 495-2590-ND 1.95 14.35 102.50) B32924B2155K 
82 | +20% | 16.0 [28.5 | 41.5 [37.5 | 495-3818-ND 475 35.00 250.00 | B32026A3824M 1.5 | +20% | 12.0] 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1884-ND 1.40 10.53 78.98 | B32923C3155M 
82 [+20% | 22.0/36.5 [31.5 [27.5 | 495-3812-ND 4.56 33.60 240.00 | B32024A3824M 1.5 [210% | 12.5] 21.5 | 31.5 27.5 | 495-1886-ND 156 11.67 87.53 | B32924C3155K 
1.0 |+20% | 18.0/32.5 | 41.5 )37.5 | 495-3819-ND 5.23 38.50 275.00 | B32026A3105M 2.2 | £20% | 11.0] 21.0 | 31.5) 27.5 | 495-3822-ND 259 19.11 136.50) B32924E3225M 
1.0 | +20% | 22.0 [36.5 | 31.5 [27.5 | 495-3813-ND 8.06 59.42 424.46 | B32024A3105M 2.2 | +20% | 12.0) 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3820-ND 254 18.74 133.88) B32923E3225M 
Y1 Series 2.2 | +10% | 12.0) 22.0 | 42.0 | 37.5 | 495-3833-ND 4.40 32.41 231.53 | B32926E3225K 
.0010]+20% ] 5.0 ]10.5 ] 18.0 ]15.0 | 495-1648-ND 50 3.68 26.25 | B81123C1102M 2.2 | +10% | 12.5) 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3823-ND 2.72 20.07 143.33 | B32924F3225K 
250 | .0033 | +20% | 8.5 |14.5 | 18.0 |15.0 | 495-1651-ND 69 5.11 36.50 | B81123C1332M 2.2 | +20% | 14.5/ 29.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1885-ND 1.71 12.93 97.60 | B32923C3225M 
0047 | +20% | 9.0 |17.5 | 18.0 [15.0 | 495-1652-ND 85 6.23 44.50 | B81123C1472M (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A EMI Suppression Capacitors 


EPCOS Y2, Y1, X2, X1 Series (Cont.) 
WV} Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(AC)| (WF) | ance | w | h L e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)| (uF) | ance | w | h L e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2.2 |+20% | 14.0] 24.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1887-ND 1.77 13.44 101.40 | B3292403225M X1 Series 
2.2 |+20% | 14.0] 25.0 | 41.5 | 37.5 | 495-1892-ND 2.66 20.17 152.20 | B32926C3225M 010 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3236-ND 3.06 22.95 | B32911A3103M 
2.2 | +20% | 18.0] 27.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1626-ND 2.53 18.62 133.00 | B32924A2225M .022 | 420% | 5.0 | 11.0 | 13.0 )10.0 | 495-3237-ND r 3.09 23.18 | B32911B3223M 
3.3 | +20% | 12.0] 22.0 | 42.0 | 37.5 | 495-3834-ND 4.89 36.02 257.25 | B32926E3335M 033 | +20% | 6.0 |12.0] 13.0 |10.0 | 495-3238-ND 42 3.18 23.85 | B32911A3333M 
3.3 | +20% | 14.0| 24.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3824-ND 3.59 26.46 189.00 | B32924E3335M 022 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3239-ND AB 3.42 25.65 | B32912A3223M 
3.3 [210% | 14.5] 295 | 26.5 [22.5 | 495-3821-ND 377 27.78 198.45 | B32923E3335K one a0 Ve 10 ie ao 46 re ae Breet 
3.3 | +10% | 15.0] 24.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3825-ND 3.77 27.78 198.45 | B32924F3335K a #20% | 5. a a is = u g 
3.3 |+20% | 16.0] 28.5 | 41.5 |37.5 | 495-1893-ND 3.35 25.33 191.20 | B32926C3335M 068 | 220% | 6.0 11.0) 18.0 [75.0 |ag5:8202:ND 48 357 26-78 | B32012A3683M 
3.3 |#20% | 18.0|27.5| 31.5 |27.5 | 495-1888-ND 2.46 18.60 140.40 | 832924C3335M 1 ete 70 te | 180 150 Pena ae aon. Saal Repetoet eda 
3.3 | +20% | 18.0] 32.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1627-ND 3.48 26.37 199.00 | B32926A2335M . rales i i i a y _ ; 
a 15 | +20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 |15.0 | 495-3245-ND i 4.56 34.20 | B32912A3154M 
4.7 |+20% | 14.0] 25.0 | 42.0 | 37.5 | 495-3835-ND 6.48 47.78 341.25 | B32926E3475M 9 i “4 
22 | +20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 |15.0 | 495-3246-ND 68 5.13 38.48 | B32912B3224M 
47 | #10% | 16.0] 32.0 | 31.5 |27.5 | 495-3827-ND 5.24 38.59 275.63 | B32924F3475K 57 1300% 19.0 1175 118.0 115.0 1495-3947-ND 65.13 38-48 | B3D0TDAIDOAM 
4.7 | 420% | 18.0) 27.5 | 31.5 127.5 po S825 ID 4.99 36.75 262.50 | B32924E3476M 330] .33 | 220% | 9.0 |17.5| 18.0 |15.0 | 495-3248-ND 1.04 7.80 58.50 | B32912B3334M 
4.7 | +20% | 18.0| 33.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1889-ND 3.41 25.84 195.00 | B3292403475M 15 |+20% | 6.0 115.0 | 26.5 122.5 | 495-3249-ND 94 7.02 52.65 | B32913A3154M 
4.7 | +20% | 18.0| 32.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1894-ND 444 33.60 253.60 | B32926C3475M 22 |+20% | 7.0 116.0 | 26.5 122.5 | 495-3250-ND 1.04 7.80 58.50 | B32913A3224M 
4.7 |+20% | 20.0] 39.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1628-ND 4.64 35.14 265.20 | B32926A2475M 33 | +20% | 8.5 116.5 | 26.5 122.5 | 495-3251-ND 1.23 9.21 69.08 | B32913A3334M 
305 5.6 |+20% | 18.0] 32.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1895-ND 5.46 41.34 312.00 | B32926C3565M AT | +20% | 10.5/ 16.5 | 26.5 [22.5 | 495-3252-ND 1.47 11.04 82.80 | B32913A3474M 
5.6 |+10% | 18.0] 33.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3829-ND 6.28 46.31 330.75 | B32924F3565K AT | +20% | 11.0] 21.0 | 31.5 |27.5 | 495-3253-ND 1.59 11.94 89.55 | B32914A3474M 
5.6 |+20% | 22.0] 36.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1890-ND 410 31.01 234.00 | B32924C3565M 68 | +20% | 11.0} 21.0 | 31.5 |27.5 | 495-3254-ND 216 16.21 121.59 | B32914B3684M 
6.8 | +10% | 18.0| 32.5 | 42.0 | 37.5 | 495-3836-ND 9.95 73.32 523.69 | B32926E3685K 1.0 | 420% | 13.5} 23.0 | 31.5 |27.5 | 495-3255-ND 1.82 13.68 102.60 | B32914A3105M 
6.8 |+20% | 20.0] 39.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1896-ND 6.49 49.10 370.60 | B32926C3685M 1.5 | +20% | 18.0 [27.5 | 31.5 |27.5 | 495-3256-ND 2.31 17.31 129.83 | B32914A3155M 
6.8 |+20% | 21.0|/ 31.0] 31.5 | 27.5 | 495-3830-ND 9.48 69.83 498.75 | B32924E3685M 2.2 220% 19.0 [30.0 | 31.5 [27.5 | 495-3257-ND 3.16 23.70 177.75 | B32914A3225M 
6.8 | 10% | 22.0/36.5| 31.5 | 27.5 | 495-3831-ND 9.95 73.32 523.69 | B32924F3685K a3 ay 1 an ae ae seen eH aoe a5) Bd eet 
8.2 |+20% | 22.0] 36.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3832-ND 10.47 77.18 551.25 | B32924E3825M Saale 4 : : : : ‘ x . : : 
8.2 | 10% | 28.0| 42.5 | 41.5 |37.5 | 495-1897-ND 7.53 56.98 430.00 | B329526C3825K Pape BETTE COMER Ce ee EL mRO CET MICRTSTRLTCT 
10 | +10% | 20.0] 39.5 | 42.0 | 37.5 | 495-3837-ND 16.63 122.50 875.00 | B32926E3106K “q20 300% 70/1251 18.0 |150 495-1657-ND 459 1173 8375 | B81141¢1223M 
10 | +20% | 28.0} 42.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1891-ND 8.87 67.18 507.00 | B32926C3106M 033 = O0%% 85 1145|18.0 1150 | 495-1658-ND 173 1278 91.25 | B81141C1333M 
15 | +10% | 28.0} 37.0 | 42.0 | 37.5 | 495-3838-ND 26.60 196.00 1400.00 | B32926E3156K i oy | 9, i if i 5 H : : i 
047 | +20% | 9.0 ]17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1659-ND 1.94 14.32 102.25 | B8114101473M 
20 | +20% | 28.0] 42.5 | 42.0 | 37.5 | 495-3839-ND 34.58 254.80 1820.00 | B32926E3206M 068 |+20% | 8.5 116.5 | 26.5 |22.5 | 495-1660-ND 222 1638 117.00 | B81141C1683M 
‘4 Sind 440 L: fo | 8. : : i : . d 
20 210% 30.0 | 45.0 | 42.0 | 37.5 | 495-3840-ND 38.57 284.20 2030.00 | B32926F3206K 10 1220% 110.5116.5 126.5 122.5 | 495-1661-ND 273 20.13 143.75 | B81141C1104M 
25 |+10% | 30.0| 45.0 | 57.5 |52.5 | 495-3841-ND 49.88 367.50 2625.00 | B32928E3256K 15 |+20% | 11.0) 20.5 | 26.5 122.5 | 495-1662-ND 299 22.05 157.50 | B81141C1154M 
30 |+10% | 30.0] 45.0 | 57.5 | 52.5 | 495-3842-ND 59.85 441.00 3150.00 | B32928E3306K 22 | +20% | 12.5/ 21.5 | 31.5 127.5 | 495-1663-ND 4.29 31.64 226.00 | B81141C1224M 
40 |+10% | 35.0} 50.0 | 57.5 |52.5 | 495-3843-ND 79.80 588.00 4200.00 | B32928E3406K 33 | +20% | 14.0] 24.5 | 31.5 |27.5 | 495-1664-ND 5.48 40.36 288.25 | B8114101334M 
45 |+20% | 35.0| 50.0 | 57.5 [52.5 | 495-3844-ND 85.12 627.20 4480.00 | B32928E3456M A7_| 20% | 18.0 | 27.5 | 31.5 |27.5 | 495-1665-ND 5.62 42.53 321.00 | B8114101474M 


CombiSuppressor — PET Film Capacitor 
with Integrated Varistor 


Features: With the CombiSuppressor series, Epcos has developed an innovative solution for EMI suppression in DC motors in motor vehicles. The CombiSuppressor | 
comprises a film capacitor and a multilayer ceramic varistor connected in parallel in a plastic case. This packaging technology offers mechanical protection for the components 
and facilitates automatic picking and placement. 

Construction: ¢ Dielectric: Metallized polyethylene teraphthalate »* Stacked-film capacitor technology * Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing * SIOV metal oxide 
varistor 


Specifications: + Operating Temperature Range: -55°C 


~ 125°C, Meets ISO 7631 * Climatic category (IEC 60068-1): 55/125/56 


Cap. iMax Cap. iMax 
Cap. | Rated | Clamp | 8/20ps Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos Cap. | Rated | Clamp | 8/20ys Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(HF) | Voltage | Voltage} (A) b h IE e | Part No. i 10 100 | Part No. (uF) | Voltage | Voltage} (A) b h L e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
0.47| 22 44 200 | 4.5 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3076-ND 1.03 7.68 56.40 | B32529V2474J 0.68} 38 77 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 |495-3089-ND 1.25 9.28 68.15 |B32529V5684J 
1.0) 22 | 44 | 200 | 5.0 | 10.0) 7.8 | 5.0 /S952078ND) 1.10 8.16 59.93 | B32520V2105) 1.0] 38 | 77 | 200 | 5.0 | 10.0| 7.8 | 5.0 |495-3090-ND 1.29 9.60 70.50 | B32529V5105J 
. : a : 7 7 ete ie ee eve oer 068} 45 | 90 | 100 | 45 | 95] 78| 5.0 |495-3093-ND 133 9.92 72.85 | Ba2529v7684J 
A 5: ms] .5 | 7. 5. 5 4 3 F ‘ 5: 
1.0 45 90 100 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 |495-3094-ND 1.35 10.08 74.03 | B32529V7105J 
1.0 26 54 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3082-ND 1.16 8.64 63.45 | B32529V3105J 
0.68} 31 65 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3105-ND 1.23 9.12 66.98 | B32521V9684J 
047; 31 65 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3084-ND 1.20 896 65.80 | B32529V9474J) 
oss! 31 | 65 | 200 145/95 781/50 |495-3085-ND 1.20 8.96 65.80 | Ba2529V96e4, 1.0} 31 | 65 | 200 | 5.0 | 11.0] 13.0] 10.0 |495-3106-ND 1.23 942 66.98 | B32521V9105J 
1.0 31 65 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3086-ND 1.20 8.96 65.80 | B32529V9105J 15 31 65 200 | 6.0 | 12.0} 13.0} 10.0 |495-3107-ND 1.29 9.60 70.50 | B32521V9155U 
i 1 i + b>| |~—— ——| 
Metallized Polyester Film Capacitors ar — 
MKT Series h 
Construction: * Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked and wound capacitor technology «Plastic case (UL 94V-0) »* Epoxy resin sealing Features: * High pulse strength * High 
contact reliability Terminals: * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C (125°C for 1000h and VC= 0.5VR) 
* Service life: 200,000 hours 46.0 
e+0.4_— 
Bulk 
WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm)_| Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance [b | h | L | e | PartNo. il 10 100 | Part No. (DC)| (AC) | (uF) | ance |b | h | L | e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
50 | 32 0.68 | +5% | 4.5) 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1117-ND 35 2.58 18.40 | B32529C5684J 0.10 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2465-ND 12 91 6.50 | B32529C104K 
3.3 +5% | 7.8 |13.0| 7.8 | 5.0 |495-1090-ND 1.79 13.57 102.40 | B32529D5335J 0.15 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2510-ND 15 1.09 7.75 | B325290154K 
0.001 | +5% | 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1091-ND 16 1.24 = 8.37 | B32529C102J 0.22 | £5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1107-ND 40 2.73 = 19.25 | B325200224) 
0.001 ) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2456-ND 12 91 6.50 | B325290102K 0.22 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1106-ND 22 1.66 11.16 | B325290224) 
0.0015] +5% |2.5|6.5 | 7.2/5.0 )495-1092-ND 16 1.24 = 8.37 | B325290152J 0.22 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2524-ND AG 1.19 8.50 | B325296224K 
0.0022) +5% }2.5|65 | 7.2 | 5.0 |495-1093-ND 16 1.24 8.37 | B32529C222J 0.33 | +5% | 3.0) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1108-ND 33° 2.26 15.95 | B32529C334J 
0.0022| «10% 125165172150 |495-2518-ND ‘42 91.~—«650 | B32529C229K 0.33 | +10%| 3.0] 6.5 |7.2 | 5.0 | 495-2548-ND 26 1.93 13.75 | B32529C334K 
0.0033) 25% | 2.5] 6.5 | 7.2/5.0 | 495-1094-ND 16 1.24 8.37 | B32529C332J O.47 | 25% | 3.0) 8.0 110.0) 7.5 (BGoa ia NDy 45 3.29 28.50 | B325200474) 
0.0047! +5% 125/65 /72/50 |495-1095-ND 46 124 ~~ 837 |B32529C472J 0.47 | 25% | 4.0| 7.0 |13.0]10.0 | 495-1111-ND 45 3.29 23.50 | B32521C474J 
9 z a 0.47 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1110-ND 362.46 17.33 | B32529C474) 
0.0047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2555-ND Ne m1 6.50 | B325290472K 
6 z 4 0.47 | +10% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2561-ND 29 2.10 15.00 | B325290474K 
0.0068} +5% | 2.5} 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1096-ND 16 1.24 = 8.87 | B32529C682J 
6 0.68 | +5% | 4.0) 8.5 |10.0| 7.5 | 495-1115-ND 64 4.73 33.75 | B32520C684) 
0.01 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1097-ND 161.24 8.37 | B3252901030 
) 63 | 40 | 0.68 | +5% | 4.0] 7.0 /13.0/10.0 | 495-1113-ND 64 4.73 33.75 | B32521C684) 
0.01 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2460-ND 12 91 6.50 | B32529C103K 6 
0.68 | +5% | 5.0 | 10.5|18.0|15.0 | 495-1116-ND 75 553 39.50 | B32522C684) 
63 | 40 | 0.015 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1098-ND 16 1.24 = 8.37 | B325290153U 6 
ey 0.68 | +5% | 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1114-ND Al 3.01 21.50 | B32529C684J 
0.015 10% 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2507-ND A2 a 6.50 | B32529C153K 1.0 | 5% |5.0110.5110.0| 7.5 |495-1121-ND ‘69. 5.12 37.60 | B32520C105J 
0.022 ) 25% |2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 pee Oe See ie || Beoeeee ae 1.0 | 25% |4.0 | 9.0 /13.0/10.0 | 495-1118-ND 69 5.12 37.60 | B32521C105J 
0,022 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2520-ND 12 __.91__6.50 | B32529C223K 1.0 | 25% | 5.0 }10.5|18.0/15.0 | 495-1120-ND 78 5.82 42.77 | B32522C105J 
0.033 | +5% | 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1100-ND 16 1.24 = 8.37 | B32529C333U 4.0 | +5% 145] 9517.3 15.0 | 495-1119-ND Ad = -3.22--23.00 | B325290105J 
0.033 | 10% | 2.5 ) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2545-ND 12 a 6.50 | B32529C333K 4.0 | +10%145] 9517.3 15.0 | 495-2470-ND ‘A2 3.08 22.00 | B32529C105K 
0.047 ) #5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 )495-1101-ND 16 1.24 8.37 | B325296473J 1.5 | 25% |5.0]10.5/10.0] 7.5 | 495-1124-ND 1.00 7.46 54.76 | B32520C155J 
0.047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2558-ND 12 91 6.50 | B32529C473K 1.5 | +5% | 5.0 |10.5/18.0)/15.0 | 495-1123-ND 1.14 8.48 62.28 | B32522C0155J 
0.068 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1102-ND 16 1.24 8.37 | B325290683) 1.5 | +5% |6.0|10.5) 7.5 | 5.0 | 495-1122-ND 1.06 7.87 57.81 | B32529C155J 
0.068 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2580-ND A2 A 6.50 | B32529C683K 1.5 | 210% | 6.0 |10.5) 7.5 | 5.0 | 495-2512-ND 1.11 8.19 58.50 | B32529C155K 
0.10 | £5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1104-ND 32 2.18 15.40 | B325200104J 2.2 | £5% |6.0|12.0/10.3] 7.5 | 495-1128-ND 1.38 10.32 77.40 | B32520C225J 
0.10 | £5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1103-ND 16 1.24 = 8.37 | B325290104J 2.2 | +5% | 5.0 |11.0|13.0|10.0 | 495-1125-ND 1.38 10.32 77.40 | B32521C0225J 
0.15 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1105-ND 20 152 10.23 |B32529C154J (Continued) 


1714 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


- wv | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos 
yp i | H (DC)| (AC) | (uF) | ance[ b | h | L | e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
iA Metallized Polyester Film Capacitors CO Boks 0.0022] 25% | 2.5165 | 7.2 | 5.0 | 495-1217-ND 18 = 1.38 9.30 | B32529C6222J 
EPCOS MKT Series (Cont.) 0.0022) +10%] 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2573-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6222K 
0.0033) +5% | 2.5] 7.0 |10.0] 7.5 | 495-1218-ND 29 2.21 14.88 | B32520C6332J 
wv | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm)_| Digi-Key Pricing Epcos 0.0033) +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1219-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6332J 
(DC) | (AC) | (uF) | ance| b | h | L | e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 0.0033 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2575-ND 141.02 _7.25 | B32529C6332K 
2.2 | 45% | 5.0 |10.5]18.0/15.0 | 495-1126-ND 131 9.84 73.80 |B32522C225J 0.0047] #5% | 2.5] 7.0 |10.0] 7.5 | 495-1221-ND 29 «2.21 14.88 | B32520C6472J 
2.2 | 45% | 7.8 /13.0| 7.8 |5.0 | 495-1127-ND 1.27 9.51 71.33 | B32529D225J 0.0047) +10%] 2.5| 7.0 |10.0] 7.5 | 495-2432-ND 22 1.61 11.50 | B3252006472K 
63 | 40 | 3.3 | +5% | 6.0|12.0]13.0|10.0 | 495-1129-ND 1.84 13.80 103.50 | B32521C335J 0.0047) +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1220-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6472J 
3.3 | +5% | 6.0 /11.0/18.0|15.0 | 495-1130-ND 187 14.01 105.08 | B325220335J 0.0047) +10%) 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2578-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6472K 
47 +5% | 7.0 |12.5|18.0|15.0 | 495-1131-ND 2.01 15.18 114.60 | B32522C475J 0.0068} +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1223-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6682J 
0.001 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1132-ND 16 1.24 8.37 | B3252901102J 0.01 | +5% | 2.51 7.0 110.0] 7.5 | 495-1226-ND “29 2.21 14.88 | B3252006103U 
0.0015) +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1133-ND 16 1.24 8.37 | B3252961152J 0.01 | +10%| 2.5] 7.0 ]10.0] 7.5 | 495-2430-ND 22 1.61 11.50 | B32520C6103K 
0.0022) +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1134-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1222J 0.01 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0/10.0 | 495-1225-ND 35 2.38 16.78 | B32521C6103J 
9.0022] 10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2486-ND 1291 6.50 | B3252901222k 0.01 | +10%| 4.0] 7.0 |13.0]10.0 | 495-2442-ND 28 2.07 14.75 | B32521C6103K 
0.0033] +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1135-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1332J 001 nie 3.01 65/72 | 5.0 |495-1294-ND 25 189 1271 | B32529061034 
0.0047] +5% [2.5165 | 7.2 [5.0 | 495-1136-ND 16 1.24 8.37 [B32529C1472J : 0% 301651729 151 -O567- : ; i 
0.01 | +10%| 3.0] 6.5 | 7.2 [5.0 | 495-2567-ND 19 1.37 9.75 | B32529C6103K 
0.0068] +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1137-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1682J oot2| «5% 135/80/72150 |495-2569-ND 49 144 1025 | Ba2520C61234 
0.01 | 45% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1138-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1103J 0.015 | +5% 1301 80 100175 | 495-1227-ND ‘31 241 14.85 | 83252006153) 
0.01 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-2477-ND 12 91 — 6.50 | B32529C1103K 0.018 | «5% | 4:0| 70 11301100 | 495-1229-ND “40. «269 «18.98 | B32501¢61530 
0.015 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1139-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1153J 001s | 25% 135/8017215.0 |495-1928-ND 05 «193 «13.02 | Ba2529C6153) 
0.022 | +5% | 2.5/6.5 | 7.2 [5.0 |495-1140-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1223J : oe eS Se pe pS : : : 
9 D480. 400 | 200 | 0.022 | 45% | 4.0] 8.5 |10.0] 7.5 | 495-1232-ND 322.15 15.13 | B32520C6223J 
0.022 | +10%| 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2489-ND 12 91 — 6.50 | B32529C1223K 0.022 | 26% | 401 720 1130/1000 oReeantnin 40> © 3.60% Agen, | BaRo1 C203) 
0.033 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1141-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1333J 020 | ws | 451 95|73|50 Monon 7 dea dogs (anpece2oR 
0.033 | #10%| 2.5] 6.5 | 7.2 |5.0 | 495-2495-ND 12°91 6.50 | B32529C1333K O22 | #6% | 25) 95 | 7.3 | 5.0 ee aa : ° 
0.047 | 5% | 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 |495-1144-ND 28 2.16 14.57 | B32520C1473J 0.033 | 25% | 5.0) 10.5/10.0) 7.5 |405-1283-ND 372.54 17-88 | B32520683334 
0.047 1 25% 125165172 150 )49541143-ND “6 1 24 B37 | B32509C1 473) 0.033 | _+5% | 4.0 | 9.0 |13.0]10.0 | 495-1284-ND Al 2.77 19.53 | B3252106333J 
0.047 | 10%! 25165172150 |495-2500-ND ‘42 ‘91 ~—«6 50 | B3250901473K 0.047 J 5% | 5.0/10.5/10.0] 7.5 | 495-1238-ND 40 2.69 18.98 | B32520C6473J 
0.068 | «5% | 25165172150 |495-1146-ND ‘46 124 ~©8.37 |B32529¢1683J 0.047 | +5% | 5.0 |11.0)13.0]10.0 | 495-1239-ND 39 2.87 20.50 | B3252106473J 
0.10 | +5% | 2.5] 7.0 110.0] 7.5 | 495-1148-ND 32 =©2.418 15.40 | B3252001104J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5}18.0)15.0 | 495-1236-ND 53 3.92 28.00 | B3252206473J 
0.10 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2423-ND 25 1.86 13.25 | B3252061104K 0.047 | +5% | 6.0| 10.5} 7.5 | 5.0 | 495-1237-ND 39 2.66 18.73 | B32529B6473J 
0.10 | +5% | 4.0] 7.0 113.0/10.0 | 495-1149-ND 35 2.38 16.78 | B32521C01104J 0.068 | +5% | 5.0 | 11.0/13.0|10.0 | 495-1242-ND 46 3.40 24.25 | B3252106683) 
0.10 | +5% | 2.5| 6.5) 7.2|5.0 |495-1147-ND 16 124 8.37 |B32529C1104J 0.10 | +5% | 6.0} 12.0]/13.0/10.0 | 495-1243-ND 48 3.57 25.50 | B32521C6104J 
0.10 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2481-ND 12.91 6.50 | B3252961104K 0.10 | +10%| 6.0] 12.0]13.0/10.0 | 495-2444-ND A7 3.43 24.50 | B3252106104K 
0.15 | 45% | 3.0| 8.0 |10.0] 7.5 | 495-1150-ND 37 2.50 17.60 | B3252061154J 0.10 | +5% | 5.0] 10.5]18.0]15.0 | 495-1244-ND 58 4.31 30.75 | B32522C6104J 
0.15 | +5% | 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1151-ND. 26 1.79 12.65 | B32529C1154J 0.10 | +10%| 5.0} 10.5]18.0|15.0 | 495-2452-ND 56 4.10 29.25 | B32522C6104K 
100 | 63 [0.22 | 25% [3.0] 8.0 |10.0/ 7.5 |495-1153-ND 43 2.89 20.35 | B3252001224J 0.10 | +5% | 7.8|13.0| 7.8 | 5.0 | 495-1246-ND 52 3.85 27.50 | B32529D6104J 
0.22 | +10%| 3.0 | 8.0 |10.0] 7.5 | 495-2425-ND 33 2.45 17.50 | B32520C1224K 0.15 | +5% | 6.0] 11.0/18.0/15.0 | 495-1247-ND 63 4.62 33.00 | B32522C6154J 
0.22 | 45% | 4.0 | 7.0 |13.0]10.0 | 495-1154-ND AT 3.20 22.55 | B32521C01224J 0.22 | +5% | 7.0 |12.5]18.0)15.0 | 495-1249-ND 67 4.97 35.50 | B32522C6224J 
0.22 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0]10.0 | 495-2436-ND 87 2.73 19.50 | B32521C1224K 0.33 | +5% | 8.5 |14.5]18.0/15.0 | 495-1251-ND 74 5.46 39.00 | B3252206334J 
0.22 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1155-ND 281.87 13.20 | B3252901224J 0.47 | +10%| 9.0 |17.5]18.0|15.0 | 495-2453-ND 1.06 7.84 56.00 | B32522C6474K 
0.22 | +10%| 3.5] 8.0/7.2 | 5.0 | 495-2492-ND 22° 1.61 17.50 | B32529C1224K 1.0 | +10%| 10.5] 16.5|26.5 [22.5 | 495-2455-ND. 1.39 10.26 73.25 | B3252306105K 
0.33 | +5% | 4.0 | 8.5 /10.0| 7.5 | 495-1156-ND A3 3.15 22.50 | B3252001334) 0.10 | +5% | 5.0] 10.5|/18.0/15.0 | 495-1245-ND AT 3.43 24.50 | B32522N6104J 
0.33 | +5% | 4.0) 7.0 /13.0/10.0 | 495-1159-ND 433.19 22.75 | B3252101334J 0.15 | +5% | 5.0|10.5]18.0/15.0 | 495-1248-ND 52 3.82 27.25 | B32522N6154J 
0.33 | +5% | 5.0 /10.5/18.0 15.0 | 495-1157-ND 705.15 36.75 | B3252261334J 450 | 200 | 9-22 | +5% | 6.0] 11.0]18.0|15.0 | 495-1250-ND 61 4.52 32.25 | B32522N6224J 
0.33 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1158-ND 372.50 17.60 | B32529C1334J 359 -450- 
ARES Cae EN MLZ 0.33 | 25% | 85 /1445]18.0/15.0/496-1262-ND 88 487 34.75 | paasz2Nea34) 
0.47 | 45% | 4.0 | 9.0 |13.0]10.0 | 495-1163-ND 55 4.03 28.75 | B3252101474J 063 | «5% | 9.0/175/18.0115.0 | 495-1254-ND 408 781 -55.75 | B32520N6684) 
0.47 | 45% | 5.0 |10.5}18.0]15.0 | 495-1161-ND 72 5.29 37.75 | B32522C1474J 0.0068) 25% 14.01 90 113.0110.01495-1260-ND 57 417 29,75 | B32521 B62) 
0.47 | 45% | 4.5 9.5 | 7.3 | 5.0 |495-1160-ND 34 249 17.75 | B3252901474J F Soe laanlean HaBli a, eat : : : 
‘ 0.01 | +5% | 4.0] 9.0 ]13.0|10.0 | 495-1261-ND 57 = 417 29.75 | B32521N8103J 
0.47 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2503-ND. 322.38 17.00 | B32529C1474K i 
5 re 0.015 | +5% | 5.0 |11.0/13.0]10.0 | 495-1263-ND 57 = 417 29.75 | B32521N8153J 
0.68 | 45% | 6.0112.0/10.3] 7.5 [495-1165-ND 66 4.83 34.50 | B3252001684J 0.022 | 25% | 5.0 41.0/13.01100 |40541264-ND 57 «A17. 09.75 | B325D1NB293J 
0.68 | +5% | 5.0 |11.0/13.0]10.0 | 495-1164-ND 67 4.90 35.00 | B32521C1684J ; ee aaalaaa laa: : : : 
9 “1166- 200 | 0.033 | _+5% | 6.0 |12.0/13.0|10.0 | 495-1265-ND. 58 4.31 30.75 | B32521N8333J 
0.68 | +5% | 5.0 |10.5/18.0]15.0 | 495-1166-ND 71 5.28 38.78 | B3252201684J 
fs 0516. 0.033 | +5% | 5.0 |10.5/18.0]15.0 | 495-1266-ND 58 4.31 30.75 | B3252208333J 
0.68 | +10%| 6.0|10.5] 7.5 | 5.0 | 495-2515-ND 51 3.75 26.75 | B32529C1684K 
10 | +5% | 60 /120113.0/10.0 |495-1167-ND 86 643 47.24 |B32521C11054 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5)18.0]15.0 | 495-1267-ND 58 4.31 30.75 | B3252208473J 
TO) 25% 150110.5118.0115 0 1405-1168-ND "836.5347 94 1B39592C1105/ 0.068 | +5% | 6.0 |11.0/18.0]15.0 | 495-1268-ND 74 5.66 38.13 | B3252208683J 
40 | +10%! 5:0 /10.5/18.0/15.0 | 495-2448-ND 92 ~=©679 48.50 | B32522C1105K 630 0.10 | +5% | 7.0 |12.5|18.0]15.0 | 495-1269-ND 66 4.83 34.50 | B3252208104J 
1.0 +5% | 7.8 113.0] 7.8 |5.0 | 495-1169-ND (83 6.21 45.59 | B32529D1105J 0.001 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1255-ND .29 1.99 14.03 | B32529C8102J 
1.5 | 45% | 6.0 |11.0/18.0]15.0 | 495-1171-ND 113 8.42 61.81 | B32522C1155J 0.0022) +5% | 2.5} 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1256-ND 29° 1.99 14.03 | B32529C8222J 
2.2 | 45% | 7.0 |12.5|18.0|15.0 | 495-1172-ND 1.46 10.95 82.13 | B32522C1225J 0.0022) +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2583-ND 23° 1.72 12.25 | B32529C8222k 
3.3_| 5% | 8.5 |14.5|18.0|15.0 | 495-1173-ND 2.02 15.18 113.85 | B32522C1335J 400 | 9-0083] #5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1257-ND 32 2.18 15.40 | B32529C8332J 
0.007 | 25% | 2.5/6.5 | 7.2/5.0 |495-1174-ND 17 1.29 8.68 | B32529C3102J 0.0033] +10%| 3.5| 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2587-ND 25 1.86 13.25 | B32529C8332K 
0.0022) +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1176-ND 17° 129 8.68 | B32529C3222J 0.0047) +5% | 3.5| 8.0 | 7.2 [5.0 | 495-1258-ND 32 2.18 15.40 | B32529C8472J 
0.0022] +10%| 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2537-ND 413.95 6.75 | B3252903222K 0.0068] +5% | 3.5| 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1259-ND 35 2.34 16.50 | B32529C8682J 
0.0033) +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1177-ND 17 1.29 8.68 | B32529C3332J 0.01 | +5% | 5.0} 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-1262-ND 40 2.69 18.98 | B32529C8103J 
0.0047| +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1178-ND A7__1.29 8.68 | B3252903472J 
0.0068] +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 [5.0 | 495-1179-ND 17 1.29 8.68 | B32529C3682J Tape and Box 
0.01 | 45% | 2.5 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1180-ND A7—1.29 8.68 | B32529C3103J 
0.01 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2527-ND 13.95 6.75 | B32529C3103K WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensi Digi-K Ammalback E 
0.015 | 5% | 25| 7.0 |10.0| 75 | 495-1181-ND 29 2.21 14.88 | 83252003153) (ocy| (ac) | (uF) | ance _Oiivenstons inom) Pa ey lyse |b PHCing| BarilNoF 
0.015 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1182-ND A7__1.29 8.68 | B32529C3153J 0.007 210%) 2.5 165172150 | 495-2456-5:ND 1 3.000 1 42.00/M 1] B32529C70DKa89 
0.022 | 25% | 2.5] 7.0 [10.0] 7.5 | 495-1184-ND 29 2.21 14.88 |B32520C3223J 0.0022| 15% |25 65172150 | 495-2517-2ND | 3'200 | 4400 |Basz9ce20J089 
0.022 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2428-ND 22 1.61 11.50 | B32520C3223K 00022) s10%| 2565/72/50 | 4os251¢anp | 3200 | 42.007 | Ba2529C222K289 
0.022 | 25% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1183-ND 17 1.29 8.68 | B32529C3223J 0.0047) #10%| 25/65/72 |50 | 4o52555aND | 3200 | 42.007 |B32529C472K289 
0.022 | +10%| 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2539-ND 13.95 6.75 | B32529C3223K oot | «5% 125 | 65/72 | 50 | 495-2458-2NDt | 2800 | 4400/M |B22529C108/180 
0.033 | +5% | 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 |495-1186-ND 28 1.87 13.20 | B32520C3333J DOT 35% 1251651721 50 1 40B-D458-S-ND 13200 144 oo Ba25D0C 103/280 
0.033 | #5% | 3.0] 6.5 | 7.2 [5.0 | 495-1187-ND 23 1.79 12.09 [B32529C3333J not atone |e8 |72 | s0 495-2460-2-NDt | 2'800 | 42.00m | B32529C103K189 
0.033 | +10%| 3.0] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2543-ND 18 1.30 9.25 | B32529C3333K oot | 210%| 25 65/72 | 50|495-24e03ND | 3200 | 420M |B32529C10aK289 
0.047 | +5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1188-ND 29 1.95 13.75 | B32520C3473J 0015 | 25% 1/25 165172 | 50 | 495-25063-ND | 3200 | 44.00m |B32529C153J280 
0.047 | +5% | 4.0 | 7.0 |13.0|10.0 | 495-1189-ND 33 2.22 15.68 | B32521C3473J pois |ato%|o8 lesl72 | 50 (eeeeGenIOE 3'200 42.00/M | B32529C153K289 
0.047 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1190-ND 24 1.84 12.40 | B32529C3473J 0.022 0% 38165172 18.0 | 405-2600-4-ND 1 3200 1 49,00/M 1 Ba25c00303K089 
0.047 | +10%| 3.5] 8.0] 7.0 [5.0 | 495-2552-ND 18 1.33 9.50 [B32529C3473K oo23 | cio%|25 | 65/72 | 50 MeRDeteetNnIM 3200 | 42:01 | pazspocaaaKoRe 
0.068 | +5% | 4.0| 7.0 |13.0|10.0 | 495-1193-ND 35 © 2.38 16.78 | B32521C3683J 033 | +10%) 2.5 | 6.5) 7.2 | 5.0 | 4952545-3- ; -00/ 5 
x 14199. 0.047 | +5% | 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2557-3-ND | 3,200 | 44.00/M | B32529C473J289 
0.068 | +5% | 4.5] 9.5] 7.3 | 5.0 | 495-1192-ND 24 1.64 11.55 | B32529C3683J 
1497- 0.047 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2558-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C473K289 
0.10 | 45% | 4.0 8.5 |10.0] 7.5 |495-1197-ND 35 2.34 16.50 | B32520C3104J oes | x10%|25 | 65/72 | 50 MGSeaReNnMM a'200 | 42c00n | paza>oceRaKonD 
250 | 160 | 0.10 | +10%| 4.0 | 8.5 |10.0| 7.5 |495-2426-ND 272.00 14.25 | B3252003104K 068 | 10% 25 | 6.5 | 72 | 5.0 eee uae : a a 
a aT OAL 0.10 | +5% [25 [65] 72 | 5.0 | 495-2463-2-NDT | 2,800 | 44.00/M |B32529C104J189 
0.10 | 45% | 4.0] 7.0 |13.0]10.0 [495-1194-ND 36 2.46 17.33 [B32521C3104J 
fs "9437. 0.10 | +5% | 25 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2463-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C104J289 
0.10 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0]10.0 | 495-2437-ND 29 210 15.00 | B32521C3104K 
14196 0.10 | +10%| 2.5 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2465-2-NDt | 2,800 | 42.00/M | B32529C104K189 
0.10 | 45% | 5.0 |10.5}18.0]15.0 | 495-1195-ND 48 3.57 25.50 | B32522C3104J 63 | 40 
5 14196 0.10 | +10%| 25 | 65| 7.2 | 5.0 | 495-2465-3-ND | 3,200 | 42.00/M |B32529C104K289 
0.10 | 45% | 4.5| 9.5 | 7.3 | 5.0 |495-1196-ND 29 1.95 18.75 | B32529C3104J 
rf 9599. 0.15 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2509-3-ND__| 3,200 | 54.00/M_|B32529C154J289 
0.10 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2532-ND. 23 1.68 12.00 | B32529C3104K 
9 “10T- 0.15 | #10%| 25 [65/72 | 5.0 | 495-2510-3-ND | 3,200 | 51.00/M |B32529C154K289 
0.15 | +5% | 4.0] 9.0 |13.0]10.0 | 495-1201-ND 49 3.35 23.65 | B3252103154J 
9 1198+ 0.22 | +5% | 25 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2522-2-NDt | 2,800 | 59.00/M |B32529C224J189 
0.15 | 45% | 5.0 |10.5}18.0]15.0 | 495-1198-ND 50 3.71 26.50 | B32522C3154J Y 
015 | +5%{50/10.0) 75 | 50 |495-1200-ND 38-257 18.15 | B32509C3154) 0.22 | +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2522-3-ND | 3,200 | 59.00/M | B32529C224J289 
015 | +10%!50/10.0) 75 | 5.0 |495-2535-ND 30.0221 1575 | B3250903154K 0.22 | +10%| 2.5 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2524-2-NDt | 2,800 | 55.00/M | B32529C224K189 
0.22 | «5% |50/41.0/13.0/10.0 | 495-1203-ND 48 350 25.00 | B3250103224) 0.22 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2524-3-ND__| 3,200 | 55.00/M_| B32529C224k289 
0:22 | 210%l 5 0111.0113.0/10.0|495-2430-ND “63.36 24.00 1B32591C3004K 0.33 | +5% | 3.0 [65] 72 | 5.0 | 495-2547-3-ND | 2,700 | 95.00/M |B32529C334J289 
022 | 45% |50/10.5/18.0/15.0 | 495-1202-ND 50 «371 26.50 | 83250203004) 0.33 | +10%| 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2548-2-NDt | 2,400 | 90.00/M | B32529C334K189 
022 | +5%|!78/13.0) 78 | 5.0 |495-1204-ND “46 3:40 24.05 | 83250903204) 0.33 | +10%| 3.0 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2548-3-ND | 2,700 | 90.00/M | B32529C334K289 
033 | +5% | 50 /41.0/13.0/10.0 | 495-1206-ND 56 «410 29.25 | B3250103934) 0.47 | +5% | 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2560-3-ND | 2,300 | 103.00/M | B32529C474J289 
033 | +5% | 50 |10.5/18.0/15.0 | 495-1205-ND 574.24 3025 | B3250203334/) 0.47 | 10%] 35 | 8.0|7.2 | 5.0 | 495-2561-2-NDt | 2,000 | 98.00/m_| B32529C474K189 
047-1 25% | 6.0112.0113.0/10.01495-1208-ND "75 9937-75 | B32591C3474) 0.47 | 210%] 35 | 8.0) 72 | 5.0 | 495-2561-3-ND | 2,300 | 98.00/M ]B32529C474K289 
047 | +10%! 60 |12.0/13.0/10.0 | 495-2440-ND 68 5.04 36.00 | B32521C3474K 0.68 | +5% | 45 | 95) 7.3 | 5.0 | 495-2582-3-ND_ | 1,800 | 140.00/M | B32529C684J289 
047 | 25% | 60 /11.0/18.0/15.0 | 495-1207-ND 72 5029 3775 |B32529C3474J 1.0 | 5% | 4.5 | 9.5/7.3 | 5.0 | 495-2468-2-NDt | 1,500 | 150.00/M | B32529C105J189 
068 | +5% | 7.0 /12.5/18.0/15.0 | 495-1209-ND 81 6.05 44.42 | B32522C3684) 1.0 | +5% | 45 | 9.5/7.3 | 5.0 | 495-2468-3-ND_ | 1,800 | 150.00/M | B32529¢105J289 
1.0 +5% | 8.5 |14.5/18.0/15.0 | 495-1210-ND 87 6.50 47.71 | B32522C03105J 1.0 | +10%| 4.5 | 9.5| 7.3 | 5.0 | 495-2470-2-NDt 1,500 | 143.00/M_ | B32529C105K189 
1.0 | 10%] 8.5 |14.5/18.0/15.0 | 495-2450-ND 92 6.76 48.25 |B32522C3105K 1.0 | £10%] 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2470-3-ND 1,800 | 143.00/M_ | B325296105K289 
1.0 +5% | 8.5 |14.5/18.0/15.0 | 495-1211-ND aT 5.70 41.83 | B32522N3105J 1.5 | +10%| 6.0 |10.5| 7.5 | 5.0 | 495-2512-2-NDt 1,100 | 381.00/M_| B32529C155K189 
1.5 | 410%] 9.0 |17.5]18.0|15.0 | 495-2451-ND 1.30 9.56 68.25 | B32522C3155K 0.001 ] +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2473-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C1102J289 
33 +5% | 11.0) 20.5 |26.5 |22.5 | 495-2454-ND 233 17.19 122.75 | B3252303335J 0.001 | +10% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2474-3-ND 3,200 42.00/M | B32529C1102K289 
0.001 | +5% | 2.5/7.0 110.0/ 7.5 |495-1212-ND 29 221 14.88 |B32520C6102J 100 | 63 |0.0022) +5% | 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2484-2-NDT 2,800 44.00/M | B32529C1222J189 
400 | 200 0.001 | +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 |5.0 | 495-1213-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6102) 0.0022} +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2484-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C01222J289 
0.001 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2564-ND 14 1.02 7.25 | B32529C06102K 0.0022 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2486-3-ND 3,200 42.00/M_|B3252901222K289 
0.0022] +5% | 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1216-ND 29 2.21 14.88 | B32520C6222J + Tape and Reel (Continued) 
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- wy WV | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
i Metallized Polyester Film Capacitors “ae a a 7 a 0 aeeoan . i a aE EeanIne 
Epcos MKT Series (Cont.) 0.15 | 100 | 08 | 27.0 | 495-3544-ND ‘674.97 35.50 | B32232A8154K 
630 | 200 | 0.22 | 11.5 | 08 | 27.0 | 495-3545-ND 1.07 8.05 60.37 | B32232A8224K 
WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos o47 | 145 | 08 | 320 | 495-3548-ND 86 648 48.60 | B32232A8474K 
ADE) RCAC HE anced ae Ae Te Kar Oty aaa Ma icing | RarNos 1.0 | 160 | 08 | 320 | 495-3543-ND 1.35 10.11 _75.83 | B32232A8105K 
0.0047) +5% 25 | 65/72 | 5.0 | 495-2498-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C1472J269 
0.01 | +5% | 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2475-2-NDt | 2,800 | 44.00/M | B32529C1103J189 
0.01 | +5% | 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2475-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C1103J289 M t ili d Pp | | Fil 
0.01 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2477-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C1103K289 
0.022 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2488-3-ND | 3,200 | 44.00/M_| B32529C1223J289 etallize oO ypropy ene Film 
0.022 | +10%| 2.5 | 657.2 | 5.0 | 495-2489-3-ND | 3,200 | 42.00/M |B32529C1223K289 i . 
0.033 | #5% | 2.5 | 65/72 | 5.0 | 495-2494-3-ND_ | 3.200 | 44.00/M | 8325290133289 Capacitors — MKP Series - Pulse w L 
0.033 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2495-2-NDt | 2,800 | 42.00/M | B32529C1333K189 ‘ ‘ : . r a 
0.033 | =10%| 25 | 65] 72 | 50 | 495-2495-3-nD | 3,200 | 42.00m |ea2szacia3aK280| | Application with Epoxy Resin Coating i 
0.047 | +5% | 2.5 | 6.5 [7.2 | 5.0 | 495-2499-3-ND | 3.200 | 44.00/M_| B32529C1473J289 ; ede ; h 
0.047 | +10%| 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2500-3-ND 3,200 | 42.00/M |B32529C1473K289 Construction: + Dielectric: polypropylene * Wound capacitor technology t 
too | 63. | 0.068 | +5% | 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2514-3-ND | 3,200 | 44.00/M | B32529¢1683J289 * Epoxy resin coating (UL 94V-0) | 
0.10 | +5% | 2.5 | 7.0] 10 | 7.5 | 495-2422-2-NDt | 2,800 | 91.00/M |B32520C1104J189 Features: Very high pulse strength ; 17 
0.10 | #10%] 2.5 | 7.0] 10 | 7.5 | 495-2423-2-NDt | 2,800 | 86.00/M | B32520C1104K189 Applications: * TV (S-correction, flyback) * Electronic ballasts 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2479-2-NDt 2,800 44.00/M_| B32529C1104J189 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 110°C *DC be 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2479-3-ND 3,200 | 44.00/M | B3252901104J289 Test Voltage: 1.6 VR for 2 seconds ¢ Tolerance: +5% ++ 90.8 k— @—I 
0.10 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2481-2-NDt | 2,800 | 42.00/M |_B32529C1104K189 
0.10 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2481-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C1104k289 wv | wv | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
0.22 | +5% | 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2491-3-ND | 2.300 | 78.00/M |B32529C1224J289 (DC) | (AC)| (uF) [ W [hh L |e | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
0.22 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2492-3-ND | 2,300 | 75.00/M_| B32529C1224K289 3509. 
047 | #5% | 45 | 95]73 | 80 | 495-2502-3-ND. | 1.800 | 116.00/M | B32529C1474/289 wae oe | dae | coe lose GeeOIE «ce tay anu | Ceootonsenadcos 
0.47 | +10%| 4.5 | 95] 7.3 | 5.0 | 495-2503-2-NDt | 1,500 | 111.00/M |_B32529C1474K189 3565+ 
0.47 | 95 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3565-ND 58 4.27 30.50 | B32612A3474J008 
0.47 | +10%| 4.5 | 95] 7.3 | 5.0 | 495-2503-3-ND | 1,800 | 111.00/M | B32529C1474K289 o47 | 70 | 480 | 315 | 275 | 495-3628-ND 108 807 60.53 | B32614A3474,J008 
0.68 | +10%| 6.0 | 10.5| 7.5 | 5.0 | 495-2515-2-NDt | 1,100 | 174.00/M_| B32529C1684K189 250 | 160] 4; ; ; : : eet : ; : 
0.68 | 11.5 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3566-ND 67 4.97 _ 35.50 | B32612A3684J008 
0.0022) +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2537-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C3222K289 ee 
: 068 | 80 | 165 | 315 | 275 | 495-3620-ND 1.19 894 67.05 | B32614A3684J008 
0.01 | +10%| 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2527-2-NDt | 2,800 | 44.00/M | B32529C3103K189 
: 1.0 | 95 | 175 | 315 | 275 | 495-3626-ND 1.30 9.78 73.35 | B32614A3105J008 
0.01 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2527-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C3103K289 
; es 2.2 | 14.0 | 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3627-ND 1.87 14.04 105.30 | B32614A3225J008 
0.022 | +10%| 2.5 | 7.0 10.0) 7.5 | 495-2428-3-ND | 3,200 | 75.00/M | B32520C3223K289 
fi 950.9. 0.068 | 65 | 120 | 18.0 | 15.0 | 495-3571-ND AT 3.01 21.50 | B32612A4683,008 
0.022 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2539-2-NDt | 2.800 | 44.00/M_|B32529C3223k189 
a “5640-4 01 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3567-ND A7 3.43 24.50 | B32612A4104J008 
0.022 | +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2539-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C3223K289 
0540.3, 0.15 | 75 | 125 | 18.0 | 15.0 | 495-3568-ND 49 © 3.61 25.75 | B32612A4154J008 
0.033 | +5% | 3.0 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2542-3-ND | 2,700 | 64.00/M | B32529C3333J289 
4 9543-3 0.15 | 7.0 | 13.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3601-ND 58 4.27 30.50 | B32613A4154J008 
0.033 | +10%| 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2543-3-ND | 2,700 | 60.00/M | B32529C3333K289 
0.047 | +5% | 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2551-3-ND | 2,300 | 65.00/M | B32529C3473J289 0.22 | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 225 (BRSCOANDES 61 4.62 32.25 | 261904224008 
960, | 460 0.047 | +10%| 3.5 | 8.0/7.2 | 5.0 | 495-2552-2-NDt | 2,000 65.00/M | B32529C3473K189 400 | 200} 0.33 | 9.5 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3569-ND 54 3.99 28.50 | B32612A4334J008 
0.047 | +10%| 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2552-3-ND 2,300 | 62.00/M | B32529C3473K289 0.33 | 8.0 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3603-ND = 1.14 8.40 60.00 | B32613A4334J008 
0.10 | +5% | 4.0 | 7.0 13.0) 10.0] 495-1194-3-ND | 1,000 | 103.00 |B32521C3104J289 0.47 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3570-ND 94 6.93 49.50 | B32612A4474J008 
0.10 | +10%| 4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-2426-3-ND 2,000 | 93.00/M | B32520C3104K289 0.47 | 9.5 | 15.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3630-ND = 1.02 7.65 57.38 | B32614A4474J008 
0.10 | +5% | 4.5 | 957.3 | 5.0 | 495-2530-2-NDt | 1,500 | 82.00/M |_B32529C3104J189 0.68 | 11.5 | 17.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3604-ND 82 6.15 46.13 | B32613A4684J008 
0.10 | +5% | 4.5 | 9.5 17.3 | 5.0 | 495-2530-3-ND 1,800 82.00/M_ | B32529C03104J289 0.68 | 10.0 | 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3631-ND 1.08 8.07 60.53 | B32614A4684J008 
0.10 | +10%| 4.5 | 957.3 | 5.0 | 495-2532-3-ND | 1,800 | 78.00/M |B32529C3104K289 0.068 | 65 | 120 | 18.0 | 15.0 | 495-3575-ND 45 3.33 23.75 | B32612A6683J008 
0.15 | +5% | 5.0 | 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2534-3-ND | 1,600 | 108.00/M | B32529C3154J289 01 | 75 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3572-ND 53 3.89 27.75 | B32612A6104J008 
0.15 | +10%| 5.0 | 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2535-3-ND | 1,600 | 103.00/M | B32529C3154k289 01 | 7.0 | 125 | 26.5 | 22.5 | 495-3605-ND 58 4.27 30.50 | B32613A6104J008 
0.47 | +10%| 6.0 | 12.0/13.0 | 10.0] 495-2440-2-NDt | 1,100 | 235.00/M | B32521C3474K189 0.15 | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3573-ND 64 4.73 33.75 | B32612A6154J008 
1.0 | +5% | 8.5 | 14.5/18.0 | 15.0| 495-2449-2-NDt | 700 242.90 | B32522C3105J189 0.15 | 7.5 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3606-ND 67 4.94 35.25 | B32613A6154J008 
0.001 | +10%| 2.5 | 657.2 | 5.0 | 495-2564-3-ND | 3,200 | 47.00/M |B32529C6102K289 630 | 250 | 0.22 [10.0 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3574-ND 67 4.97 35.50 | B32612A6224J008 
0.0022) +5% | 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2572-3-ND | 3,200 | 49.00/M | B32529C6222/289 022 | 90 | 155 | 265 | 22.5 | 495-3607-ND 74 5.46 39.00) B32613A6224J008 
0.0022) +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2573-3-ND | 3,200 | 47.00/M | B32529C6222K289 0.33 | 10.0 | 18.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3608-ND ‘87 6.41 45.75 | B32613A6334J008 
0.0033 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2575-3-ND 3,200 47.00/M | B32529C6332K289 0.47 | 11.0 | 20.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3609-ND 85 636 47.70| B32613A6474J008 
0.0047 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0 | 7.5 | 495-2432-2-NDt 2,800 75.00/M_| B3252006472K189 0.47 | 10.5 | 18.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3633-ND 1.02 7.65 57.38) B3261446474J008 
0.0047) +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2432-3-ND | 3,200 | 75.00/M |B32520C6472K289 068 11201) 2151 315 | 275 | 495-3634:ND 1198.94 67.05 | B32614A6084J008 
0.0047) +5% | 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2577-3-ND | 3,200 | 49.00/M | B32529C6472/289 10 | 140 | 240 | 315 | 275 | 495-3632-ND 153 1146 85.95 | B32614A6105.J008 
400 | 209 |9:0047| 10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2578-3-ND | 3,200 | 47.00/M | B32529C6472K289 Bo 70 25 118.0 1150 1 495-3549-ND 4 3.01 91.50 | B32612A0708I008 
0.01 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2430-3-ND | 3,200 | 75.00/M |B32520C6103K289 o0is | 80 | 135) 180 | 450 | 495-3551-ND “423.08 22.00 | 8326120153008 
0.01 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0 | 10.0| 495-2442-3-ND_| 1,000 96.00_| B32521C6103K289 0.022 | 90 | 155) 180 | 150 | 495-3552-ND “473.47 24.75 | B32612A02231008 
0.01 | +5% [3.0 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2566-3-ND | 2,700 | 67.00/M |B32529C6103J289 0.033 | 65 | 130 | 180 | 150 | 495-3559-ND 50 «3.68 26.25 | B32612A0333J008 
0.01 | +10%| 3.0 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2567-3-ND | 2,700 | 64.00/M |B32529C6103K289 ' ; : : : ee : ; : 
oot2 | a5% 135 |a0l72 | £0 RGHeeceMIOMM 2300 | e7oon | pazezaccizalone 0.033 | 85 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3587-ND 58 4.27 _ 30.50 | B32613A0333J008 
: % 1351/80/79 | 51 0574.3. ' ' 0.047 | 7.0 | 15.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3554-ND 55 4.03 28.75 | B32612A0473008 
0.015 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2571-3-ND | 2,300 | 68.00/M | B32529C6153J289 
4 OAAG3. 0.047 | 10.0 | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3588-ND 66 4.83 34.50 | B32613A0473J008 
0.047 | +10%| 5.0 | 11.0/13.0 | 10.0 | 495-2446-3-ND 830 112.05 | B32521C6473K289 
f 0A4A.3 1000 | 250 | 0.068 | 85 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3555-ND 57 4.20 30.00 | B32612A0683J008 
0.10 | +10%| 6.0 | 12.0/13.0 | 10.0 | 495-2444-3-ND 680 115.60 | B32521C6104K289 
9 “5509-3, 0.068 | 11.0 | 17.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3589-ND 73 5.36 38.25 | B32613A0683J008 
0.0022) +10%/ 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2583-3-ND | 3,200 | 80.00/M |B32529C8222K289 
630 | 400 |q'9933| x10%1 35 | 8.0172 | 50 | 495-2587-3ND | 2300 | 86.00/M |B32529C8332K289 0.1 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3550-ND 66 4.87 _ 34.75 | B32612A0104J008 
: SS : : 01 | 10.0 | 165 | 265 | 22.5 | 495-3585-ND ‘81 5.95 42.50 | B32613A0104J008 
t Tape and Reel 01 | 115 | 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3614-ND 2.20 16.53 123.98 | B32614A0104J008 
0.15 | 12.0 | 18.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3586-ND 82 6.15 46.13 | B32613A0154J008 
' 0.15 | 13.0 | 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3615-ND 96 7.23 54.23 | B32614A0154J008 
MKT Wound Series 2 4, 0.22 | 14.5 | 245 | 315 | 27.5 | 495-3616-ND 1.08 8.07 _ 60.53 | B32614A0224J008 
; 0.0068] 7.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3580-ND 40 2.94 21.00 | B32612A7682J008 
Construction: oe 0.01 | 75 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3576-ND 46 3.40 24.25 | B32612A7103J008 
* Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester, PET) * Cylindrical 1250 | 500 | 0.015 | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3577-ND 45 3.33 23.75 | B32612A7153J008 
winding * Insulating sleeve * Face ends sealed with epoxy resin IO dy 0.022 | 9.5 | 15.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3578-ND 52 3.85 = 27.50 | B32612A7223J008 
Applications: 0.033 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3579-ND 57 4.20 30.00 | B32612A7333J008 
* Smoothing « Filterin 0.0047] 65 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3558-ND AT 3.01 21.50 | B32612A1472J008 
Sataicna: i [pe oe | 0.0068] 8.0 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3559-ND 42 3.08 22.00 | B32612A1682J008 
‘ : ie oe ; 0.01 | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3556-ND 52 3.85 27.50 | B32612A1103J008 
Pie eile ieee lane ae DG Test Voltage: SH He 0.01 | 7.0 | 135 | 26.5 | 225 | 495-3590-ND 67 4.97 35.50 | B32613A1103J008 
ape ROI Seconds ne: }ererance: 2) 0.015 | 10.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3557-ND 66 4.87 _ 34.75 | B32612A11534008 
—— — = 0.015 | 8.0 | 145 | 265 | 22.5 | 495-3591-ND ‘87 6.44 46.00 | B32613A1153J008 
Eee: Dimensions (mm) Diol Key eee Frielng a (Enea 500 | 0022 | 90 | 17.0 | 265 | 225 | 495-3592-ND 85 6.39 47.93] B32613A1223J008 
(OE) Nata) oe ea ou ae sD Se ee dene 0.022 | 9.0 | 145] 315 | 275 | 495-3617-ND 87 6.44 46.00 | B32614A1223J008 
. : ; z -3516- : ; ; 0.033 | 10.5 | 18.5 ) 26.5 | 22.5 | 495-3593-ND 1.02 7.65 57.38 | B32613A1333J008 
0.15 | 6.0 | 06 | 14.0 | 495-3518-ND 85 6.25 44.63 | B32232A1154K 0.033 | 10.5 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3618-ND _—«92-—«6.79 48.50 | B32614A1333J008 
O72 | 60 | O68 | 140 erena Se ee a eee 0.047 | 11.0 | 195 | 315 | 275 | 495-3619-ND 1.08 8.07 60.53) B32614A1473J008 
oa | 6s | os | 190 Meceseatun ‘ta. “Bape ceaag | BaoDaALAzAK 0.068 | 13.0 | 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3620-ND _1.16 _ 8.67 _ 65.03 | B32614A1683008 
: : : : : : : 0.0033] 65 | 11.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3582-ND 533.92 28.00 | B32612J1332J008 
too | a3 | S68) 70 ) 06 | 19.0 [mira oea Ny 2 3.29 47.15) BSZ2821 084K 0.0047) 7.5 | 125 | 180] 15.0 | 495-3583-ND 59 4.38 31.25 | 832612J1472J008 
10 | 85 | 08 | 19.0 | 495-3517-ND 112 8.40 63.00 | B32232A1105K 700 
ts | ao | os | 270 | 495-3519-ND 140 1050 7875 | BR22a9A1158K 0.0068] 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3584-ND 64 4.69 33.50 | B32612J1682J008 
o> | 95 | os | 270 | 405-3521-ND {a7 1400 105.01 | Ba2239A1298K 0.01 | 95 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3581-ND 745.43 38.75 | B32612J1103J008 
33 | 415 | 08 | 270 | 495-3523-ND 245 1855 140.00 | B32032A1335K 0.001 | 7.0 | 105 | 180 | 15.0 | 495-3560-ND 46 3.40 24.25 | B32612A2102J008 
47-420 108 32014953505 ND DRG 71 4163.34 1 BSDDSDATA7BK 0.0015] 7.5 | 11.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3561-ND 47 3.47 24.75 | B32612A2152J008 
es |i40 | os | 320 | 495-3527-ND 408 3092 233.34 | B32232A1685K 0.0022] 8.0 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3562-ND 51 3.78 27.00 | B32612A2222J008 
0401-60 1-08 114.0) 495-3508-ND 34 654 — 40.58 | BIDDIDATTOAK 0.0033] 8.5 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3563-ND 53 3.92 28.00 | B32612A2332J008 
: : : ( ; ; : 0.0033| 7.0 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3596-ND 61 4.48 32.00 | B32613A2332J008 
022 | 60 | 0.6 | 19.0 | 495-3530-ND 95 7.14 53.55 | B32232A3224K 
033 | 80 | 08 | 190 | 495-3532-ND ‘66 4.83~—«834.50 | B32239A3334K 0.0047] 9.5 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3564-ND 59 438 31.25 | B32612A2472J008 
o47 | 75 | 08 | 190 | 495-3534-ND 102 768 5760 | B32232A3474K 0.0047) 7.5 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3597-ND 66 4.87 34.75 | B32613A2472J008 
wo | veo [08 | 80 | 08 | oro | tassean aa _d1on|sezrznea vn)oans| os | ton | ae |e ee 2S 2S | eae 
TO | 100 | 08 | 27.0 | 495-3520-ND T40 10.50 78.75 | B32232A3105K : : : : : pose : ; : 
22 | 105 | o8 | 320 | 495-3531-ND 233 1750 131.24 | B32232A3295K 2000 0.01 | 9.0 | 155 | 31.5 | 27.5 | 495-3621-ND 95 7.14 53.55 | B382614A2103J008 
33 14.0 08 32.0 495-3533-ND 286 21.64 163.34 | B32232A3335K 0.015 | 12.0 | 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3595-ND 1.14 8.55 64.13 | B32613A2153J008 
47 16.5 0.8 32.0 495-3535-ND 1.89 14.31 108.00 | B32232A3475K 0.015 | 11.0 | 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3622-ND 99 7.44 55.80 | B32614A2153J008 
68 | 16.0 | 08 | 42.0 | 495-3537-ND 284 21.47 162.00 | B32232A3685K 0.022 | 13.0 | 19.5) 31.5 | 27.5 | 495-3623-ND 1.05 7.86 58.95 | B32614A2223J008 
0.10 | 7.0 06 19.0 | 495-3538-ND T.00 7.35 52.50 | B32232A6104K 0.033 | 14.5 | 23.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3624-ND 113 849 63.68 | B32614A2333J008 
400 200 0.22 | 8.0 0.8 27.0 | 495-3539-ND 111 8.17 58.33 | B32232A6224K 0.047 | 16.5 | 25.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3625-ND 1.53 11.49 86.18 | B32614A2473J008 
047 | 11.0 | 08 | 27.0 | 495-3540-ND 117 8.75 65.63 | B32232A6474K 0.0033] 8.0 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3611-ND 74 5.46 39.00 | B32613A8332J008 
068 | 115 | 0.8 | 32.0 | 495-3541-ND 93 6.86 49.00 | B32232A6684K tooo | 0:0047) 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3612-ND 81 5.95 42.50 | B32613A8472J008 
630 | 200 | 0033] 85 | 08 | 190 | 405-3546-ND 62 459 32.75 | B32232A8333K 0.0068 | 10.0 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3613-ND 87 6.51 48.83 | B32613A8682J008 
0.047 | 75 | 08 | 19.0 | 495-3547-ND 66 4.87 _ 34.75 | B32232A8473K 0.01 | 11.5 | 21.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3610-ND 96 7.23 54.23 | B32613A8103J008 
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Mini-Blue Series MKT — In Heat-Shrinkable Tube 
EPCOS 
The EPCOS Mini-Blue Capacitor series can be used in a multitude of general purpose applications such as DSL, Energy Saving Lamps, Compact Fluorescent Lamps, Consumer Electronics and Alarm 4 
Systems (including motion sensors and break in/smoke/fire alarms). An advantage of the EPCOS Mini-Blue Capacitors is the small size where board space is limited, taking up considerably less board 005 
space than a boxed capacitor with the same voltage/capacitance ratings. The Mini-Blue’s unique stacked construction give it the ability to withstand high pulse strength (High DV/DT). “ 
Construction: * Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked-film technology *5mm lead spacing «Heat shrinkable tube: polyester (100m, 125°C) Terminals: « Parallel wire 6.0 
leads - tinned Features: « Very small dimensions  Self-healing properties * High pulse strength Specifications: * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C * Climatic category: 55/125/56 Y 5.0 
Bulk Tape and Box 
WV | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance b h L | Part No. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance b h L | Part No. Oty. Pricing | Part No. 
.22 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2814-ND WW 86 = 7.34 | B32559C224K000 .22 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2815-3-ND 4,000 53.00/M | B32559C224K289 
33 | 410% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2816-ND 15 1.10 9.37 | B32559C334K000 33 | 10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2817-3-ND 2,700 68.00/M | B32559C334K289 
63 40 | 47 | +10% | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 495-2818-ND AT 1.26 10.67 | B32559C474K000 63 40 | 47 | +10% | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 495-2819-3-ND 3,000 77.00/M | B32559C474K289 
68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 495-2820-ND .23 1.76 14.94 | B32559C684K000 68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 495-2821-3-ND 2,300 | 108.00/M | B32559C684K289 
1.0 | +10% | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2822-ND 272.02 17.11 | B32559C105K000 1.0 | 210% | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2823-3-ND 2,300 | 124.00/M | B32559C105K289 
.033 | +10% | 3.0 | 10.0 |] 7.0 | 495-2824-ND WW 83 7.08 | B32559C1333K000 033 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2825-3-ND 3,000 51.00/M | B32559C1333K289 
.047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2826-ND AW 86 7.27 | B32559C1473K000 047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2827-3-ND 3,200 53.00/M | B32559C1473K289 
056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2828-ND 12 91 7.72 | B32559C1563K000 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2829-3-ND 3,000 56.00/M | B32559C1563K289 
068 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2830-ND AW 83 7.09 | B32559C1683K000 068 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2831-3-ND 3,500 51.00/M | B32559C1683K289 
400 63 A | 210% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2832-ND 10 75 6.35 | B32559C1104K000 400 63 5 +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2833-3-ND. 4,500 46.00/M | B32559C1104K289 
12 | 410% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2834-ND 10 78 ~~ 6.63 | B32559C1124K000 12 | 10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 ] 495-2835-3-ND 3,200 48.00/M | B32559C1124K289 
15 | 410% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2836-ND AW 83 7.07 | B32559C1154K000 15 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2837-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C1154K289 
.22 | 410% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2838-ND 14 1.04 8.81 | B32559C1224K000 22 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2839-3-ND 2,900 64.00/M | B32559C1224K289 
33 | 410% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2840-ND 15 1.16 9.87 | B32559C1334K000 383 | 410% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2841-3-ND 2,900 72.00/M | B32559C1334K289 
A7_| +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2842-ND 18 1.33 11.26 | B32559C1474K000 A7 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2843-3-ND 2,500 82.00/M | B32559C1474K289 
022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2844-ND WW 83 7.07 | B32559C3223K000 022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2845-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C3223K289 
027 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2846-ND 13 99 8.37 | B32559C3273K000 027 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2847-3-ND 3,200 61.00/M | B32559C3273K289 
.033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2848-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3333K000 .033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2849-3-ND 3,200 70.00/M | B32559C3333K289 
.047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2850-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3473K000 .047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2851-3-ND 2,200 70.00/M | B32559C3473K289 
250 | 160 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2852-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3563K000 250 | 160 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2853-3-ND 2,700 70.00/M | B32559C3563K289 
068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2854-ND 15 1.14 9.72 | B32559C3683K000 068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2855-3-ND 2,700 70.00/M | B32559C3683K289 
082 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2856-ND 15 1.16 9.84 | B32559C3823K000 082 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2857-3-ND 2,300 71.00/M | B32559C3823K289 
10 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2858-ND 16 = 1.19 10.09 | B32559C3104K000 10 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2859-3-ND 3,000 73.00/M | B32559C3104K289 
12 | +10% | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 495-2860-ND 16 = 1.22 10.34 | B32559C3124K000 12 | 210% | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 495-2861-3-ND 1,800 75.00/M | B32559C3124K289 
15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2862-ND 161.25 10.58 | B32559C3154K000 15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2863-3-ND 1,800 77.00/M | B32559C3154K289 
.0068 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2864-ND 10 72 6.11 | B32559C6682K000 .0068 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2865-3-ND 3,200 44.00/M | B32559C6682K289 
0082 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2866-ND 10 74 6.24 | B32559C6822K000 0082 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2867-3-ND 3,200 45.00/M | B32559C6822K289 
01 | +10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2868-ND 10 75 6.40 | B32559C6103K000 01 | £10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2869-3-ND 3,200 46.00/M | B32559C6103K289 
012 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2870-ND 10 78 6.63 | B32559C6123K000 012 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2871-3-ND 3,000 48.00/M | B32559C6123K289 
015 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2872-ND 12 89 7.54 | B32559C6153K000 015 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2873-3-ND 2,800 55.00/M | B32559C6153K289 
022 | +10% | 3.5 | 11.5 ] 7.0 | 495-2874-ND 13 98 8.33 | B32559C6223K000 022 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2875-3-ND 3,200 60.00/M | B32559C6223K289 
400 | 200 | .027 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2876-ND 14 1.06 9.02 | B32559C6273K000 400 | 200 | .027 | 10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2877-3-ND 2,700 65.00/M | B32559C6273K289 
033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2878-ND 13 98 8.33 | B32559C6333K000 033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2879-3-ND 2,300 60.00/M | B32559C6333K289 
.047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2880-ND 13 1.02 8.64 | B32559C6473K000 047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2881-3-ND 2,300 63.00/M | B32559C6473K289 
056 | +10% | 4.0 | 13.5 | 7.0 | 495-2882-ND 14 1.06 8.98 | B32559C6563K000 056 | +10% | 4.0 | 13.5 | 7.0 | 495-2883-3-ND 2,000 65.00/M | B32559C6563K289 
068 | +10% | 4.5 | 13.5 |] 7.0 | 495-2884-ND 14 1.08 9.14 | B32559C6683K000 068 | +10% | 4.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2885-3-ND 1,800 66.00/M | B32559C6683K289 
10 | +10% | 5.5 | 16.0 | 7.0 | 495-2886-ND 17: 1.80 11.03 | B32559C6104K000 10 | £10% | 5.5 | 16.0 | 7.0 | 495-2887-3-ND 1,500 80.00/M | B32559C6104K289 
12 | +10% | 5.5 | 16.5 | 7.0 | 495-2888-ND 20 1.55 13.13 | B32559C6124K000 12 _| +10% | 5.5 | 16.5 | 7.0 | 495-2889-3-ND 1,500 95.00/M | B32559C6124K289 
001 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2890-ND AW 84 7.16 | B32559C8102K000 001 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2891-3-ND 3,500 52.00/M | B32559C8102K289 
0015 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2892-ND WW 86 7.28 | B32559C8152K000 0015 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2893-3-ND 3,200 53.00/M | B32559C8152K289 
0022 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2894-ND 13 95 8.06 | B32559C8222K000 .0022 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2895-3-ND 4,000 58.00/M | B32559C8222K289 
0027 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2896-ND 14 1.04 8.79 | B32559C8272K000 .0027 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2897-3-ND 2,300 64.00/M | B32559C8272K289 
630 | 400 |.0033| +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2898-ND 14 1.09 9.29 | B32559C8332K000 630 | 400 |.0033| +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2899-3-ND 2,500 67.00/M | B32559C8332K289 
0047 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2900-ND 15 1.16 9.86 | B32559C8472K000 0047 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2901-3-ND 3,000 71.00/M | B32559C8472K289 
0068 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2902-ND 16 = 1.21 10.25 | B32559C8682K000 0068 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2903-3-ND 3,000 74.00/M | B32559C8682K289 
0082 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2904-ND 171.26 = 10.67 | B32559C8822K000 0082 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2905-3-ND 2,300 77.00/M | B32559C8822K289 
01 | +10% | 4.0 | 14.5 | 7.0 | 495-2906-ND 18 1.35 11.50 | B32559C8103K000 01 | +10% | 4.0 | 14.5 | 7.0 | 495-2907-3-ND 2,050 83.00/M | B32559C8103K289 
i H i —L— b 
Metallized Polyester Film Capacitors SS 
. . h 
MKT — Epoxy Resin Coating Le 
Construction: ¢ Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester, PET) * Epoxy resin coating (UL 94 V-0) Terminals: ¢ Straight wire leads, lead free tinned, lead length 17mm Features: * High e ae 
pulse strength » High contact reliability Specifications: * Maximum Operating Temperature: 125°C * Climatic category (IEC 60068-1): 55/100/56 Typical Applications: * Compact fluorescent ? 
lamps (CFL) * Generators ete 
WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance h L e | PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance h [g e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
10 | +5% | 5.0 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3116-ND 20 1.49 11.21 | B3259101104J008 1.5 | 25% | 8.5 | 16.0 | 31.5 |27.5 | 495-3182-ND 1.24 9.26 69.48 | B3259403155J008 
15 | +5% | 5.0 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3117-ND 22 1.63 12.24 | B3259101154J008 2.2 | +5% | 10.0] 17.5 | 31.5 |27.5 | 495-3183-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C3225J008 
.22 | 45% | 5.0 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3118-ND 24 1.80 13.48 | B3259101224J008 250 | 160] 3.3 | £5% | 12.0] 19.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3184-ND 1.81 13.57 101.75 | B32594C3335J008 
33 | 45% | 5.5 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3119-ND 29° 2.19 16.43 | B3259101334J008 47 | +5% | 14.0] 21.5 | 31.5 |27.5 | 495-3185-ND 2.29 17.16 128.72 | B32594C3475J008 
7 | +5% | 6.0 | 9.5 | 13.0 |10.0 | 495-3120-ND 34 2.58 19.33 | B3259101474J008 6.8 | +5% | 15.0] 25.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3186-ND 1.99 14.93 112.01 | B32594C3685J008 
68 | +5% | 7.0 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3121-ND 46 = 3.43 25.72 | B3259101684J008 010 | +5% | 5.0] 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3131-ND 22 1.66 12.42 | B3259106103J008 
1.0 | 45% | 8.0 | 15.0 | 13.0 |10.0 | 495-3122-ND 67 5.04 37.80 | B3259101105U008 015 | +5% | 5.0) 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3132-ND 22 1.66 12.42 | B3259106153J008 
AT | 45% | 5.0 | 9.5 | 18.0 |15.0 | 495-3141-ND 50 3.73 27.99 | B3259201474J008 022 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3133-ND 22 1.66 12.42 | B3259106223J008 
68 | 45% | 5.5 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3142-ND 53 3.97 29.75 | B3259201684J008 033 } +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3134-ND 24 1.80 13.48 | B3259106333J008 
1.0 | +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3143-ND 65 4.90 36.74 | B3259201105J008 .047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3135-ND 28 2.08 15.57 | B3259106473J008 
100 | 63 1.5 | 45% | 7.5 | 14.0 | 18.0 |15.0 | 495-3144-ND 84 6.30 47.25 | B3259201155J008 068 | +5% | 5.5 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3136-ND 31 2.30 17.21 | B3259106683J008 
2.2 | 45% | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3145-ND 1.18 8.87 66.51 | B3259201225J008 10 | +5% | 6.0 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3137-ND 37 2.77 20.75 | B3259106104J008 
3.3 | 45% | 11.0] 17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3146-ND 1.62 12.13 90.99 | B32592C1335J008 068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 18.0 |15.0 | 495-3153-ND 38 2.85 21.35 | B3259206683J008 
47 | +5% | 11.0] 17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3147-ND 1.93 14.47 108.54 | B3259201475J008 10 | £5% | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3154-ND A0 3.03 22.75 | B3259206104J008 
1.5 | +5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3164-ND_ 1.02 7.68 57.58 | B3259301155J008 15 | +5% | 6.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3155-ND 423.17 23.81 | B3259206154J008 
2.2 | +5% | 8.5 | 15.0 | 26.5 [22.5 | 495-3165-ND 1.29 9.68 72.63 | B32593C1225J008 400 | 200 | .22 | +5% | 7.0] 11.0 | 18.0 [15.0 | 495-3156-ND 5 3.41 25.56 | B3259206224J008 
3.3 | +5% | 10.0] 16.5 | 26.5 |22.5 | 495-3166-ND 1.65 12.34 92.57 | B32593C01335J008 33 | £5% | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3157-ND 50 3.73 27.99 | B3259206334J008 
47 | 25% | 11.5] 18.5 | 26.5 |22.5 | 495-3167-ND 2.08 15.63 117.25 | B32593C1475J008 A7 | 25% | 9.5 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3158-ND 72 5.41 40.57 | B3259206474J008 
6.8 | +5% | 13.0} 21.5 | 26.5 |22.5 | 495-3168-ND 2.67 20.04 150.32 | B32593C1685J008 68 | +5% | 10.0] 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3159-ND 51 3.79 28.42 | B3259206684J008 
47 | 25% | 10.5 | 18.5 | 31.5 |27.5 | 495-3179-ND 2.54 19.04 142.81 | B3259401475J008 22 | 25% | 6.5 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3173-ND 62 4.62 34.65 | B3259306224J008 
6.8 | +5% | 12.5] 21.0 | 31.5 [27.5 | 495-3180-ND 2.95 22.12 165.89 | B32594C1685J008 33 | +5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 22.5 | 495-3174-ND 65 4.88 36.59 | B32593C6334J008 
10 | +5% | 17.0 | 22.0 | 31.5 [27.5 | 495-3181-ND_ 3.86 28.93 216.99 | B32594C1106J008 AT | 25% | 7.0 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3175-ND 68 5.09 38.18 | B32593C6474J008 
033 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3123-ND 71.25 9.38 | B3259103333J008 68 | +5% | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3187-ND 1.37 10.29 77.18 | B32594C6684J008 
047 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3124-ND 71.25 9.38 | B3259103473J008 1.0 | 25% | 9.5 | 18.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3188-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C6105J008 
068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3125-ND 18 = 1.34 10.08 | B3259103683J008 1.5 | 25% | 11.5] 20.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3189-ND 1.55 11.63 87.21 | B3259406155J008 
10 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3126-ND 20 1.53 11.45 | B3259103104J008 2.2 | +5% | 13.5| 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3190-ND 1.77 13.29 99.65 | B32594C6225J008 
15 | +5% | 5.5 | 10.0 | 13.0 |10.0 | 495-3127-ND 25 1.88 14.11 | B3259103154J008 010 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3138-ND 42 3.19 23.90 | B32591C8103J008 
.22 | +5% | 6.0 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3128-ND 30 © 2.27 17.01 | B3259103224J008 015 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3139-ND 42 3.18 23.87 | B3259108153J008 
33 | 45% | 6.5 | 11.0 | 13.0 |10.0 | 495-3129-ND 37 2.80 20.99 | B3259103334J008 022 | +5% | 7.5 | 11.5 | 13.0 |10.0 | 495-3140-ND A5 3.37 25.27 | B3259108223J008 
AT | +5% | 8.0 | 13.5 | 13.0 |10.0 | 495-3130-ND 48 3.63 27.20 | B3259103474J008 033 } +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3160-ND 39 2.96 22.16 | B3259208333J008 
250 | 160] .22 | 5% | 5.5 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3148-ND 38 = 2.82 21.17 | B3259203224J008 047 | +5% | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3161-ND A0 2.98 22.32 | B3259208473J008 
33 | +5% | 6.0 | 10.0 | 18.0 |15.0 | 495-3149-ND 423.13 23.45 | B3259203334J008 068 | +5% | 7.5 | 14.0 | 18.0 |15.0 | 495-3162-ND 42 3.13 23.49 | B3259208683J008 
47 | 45% | 7.0 | 11.0 | 18.0 |15.0 | 495-3150-ND A9 3.64 27.29 | B3259203474J008 630 | 200] .10 | +5% | 8.5 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3163-ND 1 3.04 22.79 | B3259208104J008 
68 | +5% | 8.0 | 11.5 | 18.0 |15.0 | 495-3151-ND 64 4.82 36.11 | B3259203684J008 10 | £5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3176-ND 61 4.56 34.22 | B32593C8104J008 
1.0 | +5% | 9.5 | 13.0 | 18.0 |15.0 | 495-3152-ND 73 5.51 41.31 | B3259203105J008 15 | 25% | 7.5 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3177-ND 73 5.48 41.13 | B3259308154J008 
68 | +5% | 7.0 | 13.0 | 26.5 |22.5 | 495-3169-ND 70 5.29 39.65 | B3259303684J008 22 | +5% | 8.5 | 17.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3178-ND 92 6.92 51.91 | B3259308224J008 
1.0 | +5% | 7.0 | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3170-ND 81 6.07 _ 45.50 | B3259303105J008 33 | £5% | 8.0 | 15.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3191-ND 1.29 9.69 72.65 | B32594C8334J008 
1.5 | +5% | 8.5 | 17.0 | 26.5 [22.5 | 495-3171-ND 1.01 7.56 56.70 | B32593C3155J008 A7 | £5% | 10.0] 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3192-ND 1.40 10.52 78.89 | B32594C8474J008 
2.2 | +5% | 10.0/ 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3172-ND_ 1.30 9.78 73.33 | B32593C03225J008 68 | 25% | 10.5] 18.0 | 31.5 |27.5 | 495-3193-ND 1.59 11.90 89.28 | B3259408684J008 
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Panasonic ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
L max T max (VDC) (uF) (E ili H 5 G od Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
aa | H max >| ~~ 0.01 7.9 4.2 7A 5.0 1.0 0.5 P10955-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2103KB 
0.012 7.9 4.2 TA 5.0 1.0 0.5 P10956-ND® 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2123KB 
G max 0.015 7.9 4.2 7A 5.0 1.0 0.5 P10957-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2153KB 
L 0.018 7.9 4.3 Tae 5.0 1.0 0.5 P10958-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2183KB 
— 0.022 7.9 4.3 72 5.0 1.0 0.5 P10959-ND@ :30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2223KB 
, 4 Od+0.05 0.027 | 79 43 #772 #2650 10 05 P10960-ND@ 30. «2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2273KB 
=~) 0.033 7.9 4.3 7.2 5.0 1.0 0.5 P10961-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2333KB 
20 min Tin-plated 0.039 7.9 4.5 7.4 5.0 1.0 0.5 P10962-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2393KB 
F£1.0 ‘Copper-clad 0.047 | 79 45 74 50 10 05 | P10963-ND@ 25 168 11.88 41.04 65.00 | ECQ-E2473KB 
y steel wire 0.056 7.9 4.7 ra 5.0 1.0 0.5 P10964-ND@ -30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2563KB 
0.068 7.9 5.1 8.0 5.0 1.0 0.5 P10965-ND@ 25 1.85 13.20 47.52 74.00 ECQ-E2683KB 
0.082 7.9 5.4 8.6 5.0 1.0 0.5 P10966-ND@ 27 2.02 14.40 51.84 81.00 ECQ-E2823KB 
ae . , 0.1 7.9 5.9 9.0 5.0 1.0 0.5 P10967-ND@ -30 2.02 14.27 49.31 78.00 ECQ-E2104KB 
The type ECQ-E(B) series is a downsized version of the 0.12 79 «5.7 106 50 10 05 P10968-ND@ 32 235 1680 60.48 94.00 | ECQ-E2124KB 
popular ECQ-E(F) series. It provides similar electrical 0.15 79 63 112 50 10 05 P10969-ND¢@ 34 249 17.78 63.99 100.00 | ECQ-E2154KB 
characteristics in a smaller package. 0.18 | 103 5.0 97° 75 10 05 P10970-ND@ 36 2.62 1873 67.41 105.00 | ECQ-E2184KB 
. 250 0.22 10.3 5.4 10.1 7.5 1.0 0.5 P10971-ND@ 37 2.72 19.45 70.02 109.00 ECQ-E2224KB 
Features: 0.27 | 103 59 108 75 10 05 P10972-ND@ 43 3.19 22.80 82.08 128.00 | ECQ-E2274KB 
* Noninductive construction * Wound metallized poly- 0.33 | 10.3 64 11.3 75 10 05 P10973-ND@ AT 3.46 24.73 89.01 138.00 | ECQ-E2334KB 
ester dielectric 0.39 12.3 5.7 10.9 10.0 1.0 0.6 P10974-ND 46 3.44 25.29 91.46 145.00 ECQ-E2394KB 
Applicati 7 0.47 12.3 6.2 11.4 10.0 1.0 0.6 P10975-ND® 42 3.14 23.03 83.30 132.00 ECQ-E2474KB 
Lek ac rr 0.56 | 123 67 119 100 10 06 P10976-ND® 54 4.03 29.56 106.93 170.00 | ECQ-E2564KB 
* Blocking, bypassing, filtering, timing, interference sup- 068 | 123 73 127 100 10 06 P10977-ND@ 59 4.43 32.50 117.56 187.00 | ECQ-E2684KB 
pression and low pulse applications 0.82 15.3 6.3 13.3 12.5 1.0 0.6 P10978-ND 66 4.92 36.10 130.56 207.00 ECQ-E2824KB 
Specitications: 1.0 15.3 7.0 14.0 125 1.0 0.6 P10979-ND@ 53 3.93 28.88 104.47 166.00 ECQ-E2105KB 
P i é ‘5 S 1.2 15.3 7.6 14.6 12.5 1.0 0.6 P10980-ND@ .78 5.81 42.65 154.28 245.00 ECQ-E2125KB 
* Operating temperature range: -40°C ~ 85°C Rated 15 | 153 86 15.7 125 10 06 P10981-ND® ot 6.83 51.21 182.08 303.00 | ECQ-E2155KB 
voltage: 250VDC_ * Capacitance tolerance: +10%(K) 18 208 76 146 175 10 08 P10982-ND¢@ 1.00 7.52 56.39 200.48 333.00 | ECQ-E2185KB 
@ 1kHZ ®* Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 2.2 20.8 8.4 15.6 17.5 1.0 0.8 P10983-ND® 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E2225KB 
¢ Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 seconds 27 20.8 9.3 16.7 17.5 1.0 0.8 P10984-ND@ 1.24 9.33 70.00 248.88 414.00 ECQ-E2275KB 
between terminals ¢ Insulation resistance: >9,000MO 3.3 20.8 10.5 17.9 17.5 1.0 0.8 P10985-ND® 1.51 11.29 84.69 301.12 501.00 ECQ-E2335KB 
(C <0.33yF) @ 100VDC, 20°C for 60 seconds; 39 | 208 108 198 175 10 08 P10986-ND@ 213 16.10 121.54 455.78 790.00 | ECQ-E2395KB 
>3,000MO (C > 0.33uF) @ 100VDC, 20°C for 60 47 | 208 11.9 210 175 1.0 08 P10987-ND@ 2.36 17.88 134.98 506.18 877.00_| ECQ-E2475KB 
seconds @ RoHS Compliant 
= ® a 
Panasonic §&C0Q-E(F) Series primacy i 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors ‘| ee 
The type ECQ-E(F) series uses a dual side metallized polyester film with high dielectric constant(e) which makes it possible to produce large C-values in T 
small dimensions and is an economical capacitor meeting high requirements for professional circuit design. G Max a 
Features: ¢ Self-healing property * Flame retardant epoxy resin coating 20 Min 
Applications: * Blocking * Bypassing * Filtering * Timing ¢ Interference suppression »* Low pulse applications Od 
Specifications: * Reference standard: JIS C5115, C5151 * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C (105°C, 75% of Rated voltage) » Rated voltage: fl 
100V, 250V, 400V, 630V * Capacitance tolerance: +10% (K) * Dissipation factor: 1.0% max. (20°C 1kHz) * Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 
630V (VDC) X 150% 1 minute between terminals Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33HF 9,000MO min., C > 0.33F 3,0000VUF min. 
Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) [E il H FE: G od u 10 100 500 1,000 Part No. 
01 7.8 4.6 7.7 5.0 1.0 0.5 EF1103-ND® 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1103KF 
012 7.8 4.5 7.6 5.0 1.0 0.5 EF1123-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1123KF 
015 7.8 4.5 7.6 5.0 1.0 0.5 EF1153-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1153KF 
.018 7.8 4.6 7.7 5.0 1.0 0.5 EF1183-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1183KF 
022 7.8 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1223-ND® 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1223KF 
.027 7.8 47 7.8 5.0 1.0 0.5 EF1273-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1273KF 
.033 7.8 4.6 reg 5.0 1.0 0.5 EF1333-ND® 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1333KF 
.039 7.8 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1393-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1393KF 
.047 7.8 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 EF1473-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1473KF 
.056 7.8 4.8 Re} 5.0 1.0 0.5 EF1563-ND® 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1563KF 
.068 7.8 4.8 7.9 5.0 1.0 0.5 EF1683-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1683KF 
.082 7.8 47 9.9 5.0 1.0 0.5 EF1823-ND® 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1823KF 
A 7.8 5.0 10.0 5.0 1.0 0.5 EF1104-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1104KF 
12 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF1124-ND® 45 3.29 23.50 84.60 131.60 ECQ-E1124KF 
15 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF1154-ND@ 46 3.36 24.00 86.40 134.40 ECQ-E1154KF 
18 10.3 4.8 9 75 1.0 0.6 EF1184-ND 49 3.64 26.00 93.60 145.60 ECQ-E1184KF 
.22 10.3 5.0 8.0 7.5 1.0 0.6 EF1224-ND@ 52 3.85 27.50 99.00 154.00 ECQ-E1224KF 
27 10.3 4.5 12.0 ree 1.0 0.6 EF1274-ND® .57 4.20 30.00 108.00 168.00 ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 7.5 1.0 0.6 EF1334-ND@ 65 4.76 34.00 122.40 190.40 ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 7.5 1.0 0.6 EF1394-ND® 67 4.90 35.00 126.00 196.00 ECQ-E1394KF 
A7 10.3 6.0 12.0 7.5 1.0 0.6 EF1474-ND@ 69 §.11 36.50 131.40 204.40 ECQ-E1474KF 
56 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF1564-ND® 73 5.44 39.95 144.50 230.00 ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF1684-ND@ 83 6.18 45.36 164.05 261.00 ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 1.0 0.6 EF1824-ND® 91 6.75 49.59 179.35 285.00 ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 6.7 14.0 10.0 1.0 0.6 EF1105-ND@ -99 7.36 54.05 195.50 310.50 ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 5.5 12.8 15.0 1.0 0.6 EF1125-ND® 1.14 8.51 62.51 226.10 359.10 ECQ-E1125KF 
1.5 18.5 6.0 13.4 15.0 1.0 0.8 EF1155-ND@ 1.14 8.59 64.40 228.96 380.65 ECQ-E1155KF 
1.8 18.5 6.5 14.4 15.0 1.0 0.8 EF1185-ND@ 1.38 10.32 77.40 275.20 457.52 ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 1.0 0.8 EF1225-ND® 1.56 11.70 87.75 312.00 518.70 ECQ-E1225KF 
2.7 18.5 8.0 15.8 15.0 1.0 0.8 EF1275-ND@ 1.78 13.32 99.90 355.20 590.52 ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 8.5 16.5 15.0 1.0 0.8 EF1335-ND® 2.26 16.92 126.90 451.20 750.12 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 1.0 0.8 EF1395-ND@ 2.24 16.99 128.20 480.75 833.30 ECQ-E1395KF 
47 26.0 7.5 17.0 22.5 1.0 0.8 EF1475-ND® 2.53 19.19 144.80 543.00 941.20 ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 1.0 0.8 EF1565-ND 3.01 22.76 171.80 644.25 1117.00 ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 1.0 0.8 EF1685-ND® 3.42 25.86 195.20 732.00 1269.00 ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF1825-ND@ 3.94 29.81 225.00 843.75 1463.00 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF1106-ND® 4.58 34.69 261.80 981.75 1701.70 ECQ-E1106KF 
01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND@ 23 AA. 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2103KF 
012 10.3 4.4 78 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2123KF 
015 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2153-ND@ 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2153KF 
018 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2183-ND® 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2183KF 
.022 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 23 174 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2273-ND® 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2273KF 
250 033 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2333-ND@ 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2333KF 
039 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2393-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2393KF 
047 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2473-ND® 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2473KF 
.056 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND@ 33 2.23 15.73 54.34 86.00 ECQ-E2563KF 
068 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2683-ND® .29 2.15 15.35 55.26 86.00 ECQ-E2683KF 
082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND 25 1.86 13.28 47.79 74.00 ECQ-E2823KF 
“A 10.3 5.8 8.4 7.5 1.0 0.6 EF2104-ND® 31 2.07 14.60 50.45 80.00 ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND@ 30 2.18 15.60 56.16 87.00 ECQ-E2124KF 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic §CQ-E(F) Series miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) L a H F G od 1 10 100 500 1,000 Part No. 
15 10.3 6.0 10.8 75 1.0 0.6 EF2154-ND@ 32 2.33 16.65 59.94 93.00 ECQ-E2154KF 
18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 38 2.80 20.03 72.09 112.00 ECQ-E2184KF 
.22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND@ 40 2.91 20.80 74.88 116.00 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND® 43 3.17 22.63 81.45 127.00 ECQ-E2274KF 
-33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND® 40 3.00 22.00 79.56 126.00 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2394KF 
AT 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND@ 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND® 53 3.93 28.86 104.38 166.00 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND® 54 3.99 29.33 106.08 168.00 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND® 56 4.16 30.55 110.50 176.00 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND@ 58 4.33 31.77 114.92 183.00 ECQ-E2105KF 
250 1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND@ 72 5.32 39.10 141.44 225.00 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND® 75 5.62 42.12 149.76 249.00 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 75 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND® 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND@ -92 6.86 51.48 183.04 304.00 ECQ-E2225KF 
27 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND® 1.17 8.80 65.99 234.64 390.00 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND® 1.19 8.89 66.69 237.12 394.00 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND® 1.14 8.60 64.90 243.38 422.00 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND® 1.27 9.65 72.80 273.00 473.00 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND@ 2.18 16.51 124.60 467.25 810.00 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 15 0.8 EF2685-ND@ 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 1.5 0.8 EF2825-ND® 2.50 18.96 143.12 536.70 930.00 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 15 0.8 EF2106-ND® 4.48 33.90 255.84 959.40 1663.00 ECQ-E2106KF 
.01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF4103-ND@ 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4103KF 
.012 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4123-ND@ 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4123KF 
015 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4153-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4153KF 
.018 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4183-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4183KF 
022 10.3 48 7.9 75 1.0 0.6 EF4223-ND@ 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 75 1.0 0.6 EF4273-ND® A8 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 75 1.0 0.6 EF4333-ND@ 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND® 40 2.94 21.00 75.60 118.00 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND® 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4473KF 
-056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND@ 49 3.61 25.75 92.70 144.00 ECQ-E4563KF 
.068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 55 4.08 29.13 104.85 163.00 ECQ-E4683KF 
.082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 51 3.75 26.80 96.48 150.00 ECQ-E4823KF 
A 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND® 53 3.92 28.00 100.80 157.00 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND@ 55 4.06 29.82 107.87 171.00 ECQ-E4124KF 
400 AS: 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND@ 56 4.20 30.81 111.44 177.00 ECQ-E4154KF 
.18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND@ 60 4.46 32.76 118.49 188.00 ECQ-E4184KF 
22 18.5 5.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND@ 70 5.23 38.38 138.81 220.00 ECQ-E4224KF 
.27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND® 71 5.26 38.63 139.74 222.00 ECQ-E4274KF 
33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND® 76 5.66 41.55 150.28 239.00 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND@ 83 6.16 45.21 163.54 260.00 ECQ-E4394KF 
AT 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND@ 95 7.06 51.82 187.43 298.00 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND® 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND® Wik 5.77 43.29 153.92 256.00 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND® 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND@ 1.17 8.77 65.77 233.84 389.00 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND® 1.77 13.39 101.08 379.05 657.00 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND® 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND® 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 205. 15 0.8 EF4225-ND@ 2.94 22.23 167.78 629.18 1091.00 ECQ-E4225KF 
01 12.0 45 75 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND® 32 2.37 16.90 60.84 95.00 ECQ-E6103KF 
012 12.0 4.5 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 40 2.95 21.08 75.87 118.00 ECQ-E6123KF 
.015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 44 3.28 23.40 84.24 131.00 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND® 45 3.35 23.93 86.13 134.00 ECQ-E6183KF 
022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND@ 46 3.42 24.45 88.02 137.00 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND AT 3.46 24.70 88.92 138.00 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND® 49 3.59 25.68 92.43 144.00 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND® 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND® 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6473KF 
-056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND@ 48 3.60 26.41 95.54 152.00 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 50 3.73 27.38 99.03 157.00 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND® 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E6823KF 
‘il 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND® 55 413 30.32 109.65 174.00 ECQ-E6104KF 
312 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 58 4.29 31.54 114.07 181.00 ECQ-E6124KF 
630 15 18.5 75 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND® -60 4.49 32.99 119.34 190.00 ECQ-E6154KF 
-18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND® 84 6.22 45.71 165.33 263.00 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND® 89 6.66 48.88 176.80 281.00 ECQ-E6224KF 
27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND® 85 6.40 47.97 170.56 284.00 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND® 87 6.55 49.14 174.72 290.00 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND® 1.09 8.18 61.31 218.00 362.00 ECQ-E6394KF 
AT 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND® 1.23 9.24 69.28 246.32 410.00 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND® 1.29 9.67 72.54 257.92 429.00 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 15 0.8 EF6684-ND® 1.20 9.09 68.64 257.40 446.00 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND® 1.74 13.15 99.22 372.08 645.00 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 15 0.8 EF6105-ND@ 1.82 13.78 104.00 390.00 676.00 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND® 1.84 13.92 105.04 393.90 683.00 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND® 2.09 15.79 119.20 447.00 775.00 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 15 0.8 EF6185-ND® 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND® 3.57 27.01 203.84 764.40 1325.00 ECQ-E6225KF 
@ RoHS Compliant 
Le) 
Panasonic —co- E(H) Series Metallized Polyester Film Capacitors 


The ECQ-E(H) series has a non-inductive construction using a metallized Polyester film with a flame retardant epoxy resin coating for an active filter. 


Features: * Smaller size * Self-healing property » Excellent electrical characteristics * Flame retardant epoxy resin coating 


Application: Active filter circuit 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Rated Voltage: 450VDC (Derating of rated voltage by 1.25%/C° at more than 85°C) 
* Capacitance Tolerance: +10% » Dissipation Factor (tanod): tané < 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals: Rated (450VDC) X 150% 60 
seconds. Between terminal to enclosure: Rated voltage (450VDC) X 200% 1 second to 5 seconds * Insulation Resistance (IR): IR = 3000 MQ (20°C, 100VDC, 60 


seconds) 
Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) L ili H [2 G od Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.47 12.7 ok 16.0 10.0 1.0 0.6 E6825-ND 1.21 86 64 46 -38 | ECQ-E2W474KH 
0.68 18.2 6.9 15.3 15.0 1.0 0.8 E6826-ND 1.29 92 69 49 41 | ECQ-E2W684KH 
450 1.0 18.2 8.5 16.9 15.0 1.0 0.8 E6827-ND 1.60 1.13 85 61 51 | ECQ-E2W105KH 
1.5 25.7 8.2 16.2 22.5 1.0 0.8 E6828-ND 217 1.64 1.24 93 83 | ECQ-E2W155KH 
2.2 25.7 9.4 19.7 22.5 1.0 0.8 E6829-ND 2.61 1.98 1.50 1.12 1.00 | ECQ-E2W225KH 


G Max. 


F+1.0 


L Max. 
[=~ zal T Max. 
HM 1 
JAX. 
I 
20 
Min. Od 
| Tin-Plated 
Copper-clad 
steel-wire 
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, #f Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Vishay 
VISHAY. BCcomponents (DC)| (uF) | ance | b oh | Pit ody [Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
0033} +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |BCI671-ND@ 1.16 7.76 58.20] 222237051332 
0039} +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BCI1673-ND@ 1.19 7.92 59.40] 2222 37051392 
H H H 400 | 0047] +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1675-ND® 1.21 8.06 60.45 | 222237051472 
Metallized Polyester Film Capacitors 0056 | +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |BC1677-ND@ 1.23 8.22 61.65 | 222237051562 
MKT 370/371 /372/373 0068 | 210% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1678-ND 1.25 836 62.70/ 222237051682 
FEATURES: » Low-inductive wound cell of metallized (PETP) film »* Potted with epoxy resin in MKT 370 Series 
a flame-retardant case * Radial leads of solder-coated wire * Withstands solvents and rinsing 
liquids * Small stand-off pips to allow removal of solder flux * Suitable for high density packaging 0082 | #10% | 25 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 /BCI679-ND@ 1.28 8.52 63.90 | 2222 370 51822 
APPLICATIONS: * Blocking and coupling * Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated (01 | 410% | 35 80 7.2 508 4.0 .50 |BC1660-ND@ 1.30 868 65.10 | 2222 37051103 
Temperature: 65°C Maximum Application Temperature: 105°C 012 |410%| 35 80 72 5.08 4.0 50 /BC1662-ND 1.33 8.84 66.30/ 222237051123 
Voit. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing 015 |+10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1664-ND® 1.35 8.98 67.35 | 222237051153 
(DC); (uF) | ance | bo oh 1) Pit sd _| PartNo. 10 100 1,000 018 |+10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1666-ND® 1.40 9.30 69.75 | 222237051183 
MKT 370 Series a 022 |+10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1668-ND 1.51 10.08 75.60 | 2222 370 51223 
056 |+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1633-ND 1.36 9.08 68.10 | 2222 370 11563 027 | +10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1670-ND 1.65 11.02 82.65 | 2222 370 51273 
068 | 210% | 25 65 72 5.08 4.0 50 |BC1635-ND 1.37 9.14 68.55 | 222237011683 033 ]+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1672-ND® 1.77 11.78 88.35 | 2222370 51333 
082 1+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1637-ND 1.38 9.22 69.15| 2222 37011823 039 | 210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1674-ND 1.88 12.54 94.05 | 2222 370 51393 
10 = |+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1621-ND@ 1.25 832 62.40| 2222 37011104 047 | +10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1676-ND® 2.02 13.48 101.10 | 2222 37051473 
12 )410% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1623-ND 1.51 10.06 75.45) 2222 370 11124 MKT 371 Series 
AS | 25% | 25 6.5 7.2 5.08 4.0 50 | 3014PH-ND® 1.79 11.96 89.70 | 2222 370 12154 018 }+10% | 30 80 100 7.62 4.0 .50 |BCI716-ND 2.45 16.30 122.25 | 2222 371 41183 
15 |+10% | 25 65 72 508 40 50 |BCte25-ND® 1.68 1148 93.85]222237011154| | 7°°| ogg | s10% | 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 \BO1720-ND 2.51 16.74 125.55| 2020 371 41393 
18 | 210% | 2.5 6.5 72 5.08 4.0 50 )BCT627-ND 1.86 12.38 92.85) 222237011184) | 400 | gog2 | x10% | 30 8.0 10.0 7.62 40 .50 |BC1733-ND 2.40 16.02 120.15 | 2202 971 51822 
22 | +5% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3015PH-ND® 2.19 14.60 109.50 | 2222 370 12224 
22 |210% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1628-ND® 2.05 13.64 102.30] 229 37011224 MRT 372: Series: 
a7 [s10%| 35 80 72 508 40 60 |BC1G20ND 2396 15.70 117.75|220237011274| | 4o9 | 2” |st0%] 40 10.0 125 100 40 60 |BC1739.ND 3.12 20.80 156.00 | 2222 372 21274 
ga | 33 | 25% | 35 80 7.2 508 40 50 |3016PHND® 2.78 1852 138.90) 222237012334 33 | 410% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 |BC1740-ND 3.37 22.44 168.30 | 2222 372 21334 
33 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1630-ND 260 17.34 130.05 | 2222 370 11334 MKT 373 Series 
39) 210% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI631-ND® 2.96 19.70 147.75 | 2222 370 11394 33 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1768-ND 3.67 24.48 183.60) 2222 373 21334 
AT | #5% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | 3017PH-ND® 3.55 23.66 177.45 | 2222 370 12474 39 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1769-ND 3.80 25.30 189.75) 2222 373 21394 
A7 | +10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1632-ND® 3.31 22.04 165.30) 2222 370 11474 AT | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1770-ND 3.92 26.12 195.90 | 2222 373 21474 
56 410%] 45 90 72 5.08 4.0 .50 |BC1634-ND 3.89 25.90 194.25 | 2222 370 11564 56 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BCI771-ND 4.41 29.38 220.35 | 2222 373 21564 
68 | 25% | 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 |3018PH-ND@ 4.77 31.82 238.65 | 2222 370 12684 68 | #10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1772-ND@ 4.90 32.64 244.80 | 2222 373 21684 
68 410% | 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1636-ND® 4.47 29.78 223.35) 222237011684) | 100] 92 |+10%| 60 120 175 150 5.0 60 |BC1773-ND 5.36 35.70 267.75| 2099 373 21824 
82 | 210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1638-ND 4.71 31.42 235.65 | 2222 370 11824 1.0 | 210% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1763-ND@ 5.84 38.96 292.20 | 2222 373 21105 
1.0 | +5% | 60 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |3019PH-ND@ 5.57 37.12 278.40 | 2222 370 12105 1.2 | 210% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1764-ND 6.61 44.06 330.45 | 2222 373 21125 
1.0 |+10% | 60 11.0 72 5.08 4.0 .50 |BC1622-ND® 5.17 34.48 258.60 | 2222 370 11105 15 |#10% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1765-ND@ 7.80 52.02 390.15 | 2222 373 21155 
1.24 [410% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1624-ND 5.63 37.54 281.55 | 2222 370 11125 1.8 | 210% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1766-ND@ 9.27 61.82 463.65 | 2222 373 21185 
1.5t [+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1626-ND® 5.66 37.74 283.05 | 2222 370 11155 2.2 | #10% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1767-ND@ 10.99 73.24 549.30 | 2222 373 21225 
012 |+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BCI640-ND 119 7.92 59.40) 222237021123 15 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1775-ND 2.93 19.56 146.70) 2222 373 41154 
015 |+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1642-ND®@ 1.21 8.06 60.45] 222237021153 18 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1777-ND 3.18 21.22 159.15 | 2222 373 41184 
018 |+10% | 25 65 72 508 4.0 50 |BCI644-ND 1.23 8.22 61.65] 222237021183 22 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1779-ND@ 3.43 22.84 171.30 | 2222 373 41224 
022 |+10% | 25 65 72 508 4.0 50 |BCI646-ND 1.25 8.36 62.70) 222237021223 27 | #10% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1781-ND 3.67 24.48 183.60 | 2222 373 41274 
027 |+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1648-ND 1.28 8.52 63.90) 222237021273 83 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1782-ND@ 3.92 26.12 195.90 | 2222 373 41334 
033 | +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |BC1650-ND@ 1.30 8.68 65.10) 222237021333 39 | 210% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1784-ND 4.41 29.38 220.35 | 2222 373 41394 
039 }+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1652-ND 133 8.84 66.30] 222237021393] | 250] .47 | 110% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1786-ND@ 4.90 32.64 244.80 | 2222 373 41474 
047 | 45% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |3011PH-ND® 1.44 9.62 72.15] 222237022473 56 | #10% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1788-ND 5.36 35.70 267.75 | 2222 373 41564 
047 | +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |BCI654-ND 1.35 8.98 67.35] 222237021473 68 | +10% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1789-ND@ 5.63 37.54 281.55 | 2222 373 41684 
056 |+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BCI656-ND 1.63 10.86 81.45 | 222237021563 82 | #10% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1790-ND@ 5.84 38.96 292.20 | 2222 373 41824 
068 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3012PH-ND® 1.87 12.44 93.30] 2222 370 22683 1.0 | 210% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1774-ND@ 6.33 42.22 316.65 | 2222 373 41105 
100 | 068 }+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1657-ND 1.74 11.62 87.15 | 2222 370 21683 1.2 | 210% | 10.0 16.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1791-ND@ 7.77 51.82 388.65 | 2222 373 43125 
082 |+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1658-ND 1.86 12.38 92.85 | 222237021823 1.5 | 210% | 8.5 18.0 26.0 22.5 5.0 .80 /BC1776-ND@ 9.76 65.08 488.10 | 2222 373 41155 
10} 25% | 25 80 7.2 5.08 4.0 .50 | 3013PH-ND@ 2.12 14.10 105.75 | 2222 370 22104 1.8 | 210% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 /BC1778-ND@ 11.72 78.14 586.05 | 2222 373 41185 
10} #10% | 2.5 8.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1639-ND® 1.98 13.18 98.85 | 2222 370 21104 2.2 | 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BC1780-ND® 13.68 91.18 683.85 | 2222 373 41225 
12 | 410%] 35 8.0 7.2 5.08 4.0 50 /BCIG41-ND 2.14 14.24 106.80] 222237021124] | o5) | 27 | 210% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BCI792-ND 15.21 101.38 760.35] 2222 373 43275 
15 | 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1643-ND 2.36 15.70 117.75) 2222 370 21154 3.3 | 210% | 13.0 23.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1783-ND@ 18.33 122.20 916.50 | 2222 373 41335 
18 | 410%] 35 80 72 5.08 4.0 .50 |BC1645-ND 260 17.34 130.05 | 2222 370 21184 3.9 | #10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 /BC1785-ND 21.48 143.20 1074.00 | 2222 373 41395 
22 | 410% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1647-ND® 2.82 1882 141.15) 2222 370 21224 4.7 | 410% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1787-ND@ 25.80 171.98 1289.85 | 2222 373 41475 
27 | #10% | 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1649-ND 3.12 20.80 156.00 | 2222 370 21274 047 | +10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1801-ND 3.48 21.22 159.15] 2222 373 51473 
33 |+10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1651-ND 3.37 22.44 168.30 | 2222 370 21334 056 |+10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1802-ND 3.24 21.62 162.15] 2222 373 51563 
39 | 410% | 6.0 11.0 72 5.08 4.0 .50 |BC1653-ND 3.83 25.50 191.25 | 2222 370 21394 .068 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1803-ND 3.31 22.04 165.30 | 2222 373 51683 
A7 | +10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1655-ND® 4.16 27.74 208.05 | 2222 370 21474 .082 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1805-ND 3.37 22.44 168.30 | 2222 373 51823 
0047 | «5% | 25 65 72 5.08 40 50 |3005PH-ND® 124 8.28 62410) 222237042472 10 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1793-ND® 3.46 23.06 172.95) 2222 373 51104 
0068 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3006PH-ND® 1.24 8.28 62.10] 2222 370 42682 12 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1794-ND 3.92 26.12 195.90 | 2222 373 51124 
959 | 010 | 25% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3007PH-ND® 1.27 8.46 63.45 | 2222 370 42103 A5 | #10% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 /BC1795-ND 4.41 29.38 220.35 | 2222 373 51154 
015 | 45% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3008PH-ND® 1.32 8.80 66.00) 222237042153 18 | #10% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1797-ND@ 4.90 32.64 244.80 | 2222 373 51184 
022 | 45% | 35 8.0 7.2 5.08 4.0 50 |3009PH-ND® 149 9.96 74.70) 2222 370 42223 22 | 210% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1798-ND@ 5.36 35.70 267.75 | 2222 373 51224 
033 | 45% | 35 80 72 508 4.0 50 |3010PH-ND® 1.74 11.60 87.00] 222237042333] | 400] .27 |+10% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1799-ND 6.12 40.80 306.00 | 2222 373 51274 
0010 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3001PH-ND® 1.24 8.28 62.10] 222237052102 33 | 210% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1800-ND@ 6.83 45.50 341.25 | 2222 373 51334 
0010 }+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BCI659-ND 116 7.76 58.20] 222237051102 39 | 210% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1808-ND 7.19 47.94 359.55 | 2222 373 53394 
0012 }+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BCI661-ND 116 7.76 58.20] 222237051122 AT | +10% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1809-ND@ 7.40 49.36 370.20| 2222 373 53474 
0015 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3002PH-ND® 1.24 8.28 62.10] 222237052152 56 | +10% | 10.0 16.5 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1810-ND 8.63 57.52 431.40 | 2222 373 53564 
goo | 0015 | 210% | 25 65 7.2 5.08 40 60 |BC1663-ND 116 7.76 58.20] 2222 370 51152 68 | +10% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 /BC1804-ND@ 9.76 65.08 488.10 | 2222 373 51684 
0018 }+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BCI1665-ND 116 7.76 58.20] 222237051182 82 | 210% | 8.5 18.0 26.0 22.5 5.0 .80 /BC1811-ND 10.56 70.38 527.85 | 2222 373 53824 
0022] +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3003PH-ND® 1.24 8.28 62.10] 222237052222 1.0 | 210% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 /BC1806-ND@ 11.11 74.06 555.45 | 2222 373 53105 
0022 |+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1667-ND® 116 7.76 58.20] 222237051222 1.2 | 210% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 /BC1807-ND 14.02 93.44 700.80 | 2222 373 53125 
0027 | +10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1669-ND 116 7.76 58.20] 222237051272 1.5 | #10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 /BC1796-ND@ 17.08 113.84 853.80 | 2222 373 51155 
0033 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3004PH-ND 1.24 8.28 62.10] 2222 37052332 + Unde = 50V and URac=82v° 4 RoHS Compliant 
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Le) . . 
Panasonic PPS Film Capacitors - ECHS (-—. “eT 
Non-inductive construction using PPS film as designed for high Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50V 1.0 H Solder Plated 
heat resistance and high frequency applications. DC, 100VDC » Capacitance Range: 0.0001 to 0.47uF * Capacitance Tolerance: +2%(G) i + Oxygen-free 
Features: * Wide operating temperature range -40°C ~ 125°C & #5%(J) * Dissipation Factor: 0.3% maximum at 1kHz and 20°C * Withstand Voltage: vy i Copper (OFC) 
* Excellent temperature coefficient -100PPM/°C * Excellent 1 ~ 5 seconds at 250% of rated voltage between terminals » Insulation Resistance: 25 |< Wire 
frequency characteristics 45,000MOQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 15,000 MQ minimum, for i Od +0.05 
Applications: * Automotive » Oscillation circuits greater than .33yF (20°C, 100VDC, 60s) Fi125 a 
WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
oc pF ance L T H F d= | Part No. 1 10 100 1,000) Part No. DC uF ance i uf H F d= | Part No. u 10 100 1,000) Part No. 
001 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H102G-ND@® 66 57 48 .29 | ECH-S1H102GZ 068 5% | 145 5.0 11.2 10.00 0.60 | PS1H683J-ND 69 59 .49 30 | ECH-S1H683JZ 
0012 | 2% 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H122G-ND@ 66 57 48 .29 | ECH-S1H122GZ 082 5% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 | PS1H823J-ND 76 66 .55 .33 | ECH-S1H823JZ 
0015 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H152G-ND@ 66 .57 .48 .29 |ECH-S1H152GZ A 5% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 | PS1H104J-ND 88 76 = =.63 38 | ECH-S1H104JZ 
0018 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H182G-ND® .66 .57 .48  .29|ECH-S1H182GZ 12 5% | 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 |PS1H124J-ND@® 1.00 .86 .72 .43)ECH-S1H124JZ 
‘0022 | 2% | 85 40 78 50 0.60 |PStH222G-ND@ 66 57 48 29 lECH-S1H220Gz 15 | 5% | 17.0 65 12.4 12.50 0.60 |PSIH154J-ND@ 1.17 1.01 84 51 |ECH-S1H154JZ 
0027 | 2% 85 40 78 5.0 0.60 |PS1H272G-ND® 66 57 .48 29 |ECH-S1H272GZ 50 18 5% 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184J-ND® 1.35 1.16 .97 .58 | ECH-S1H184JZ 
0033 | 2% | 85 4.0 80 5.0 0.60 |PS1H332G-ND@ 66 57 48 .29 |ECH-S1H3326Z Fe ee ee ae toee oes TINE eg yee ie eee eee 
0039 | 2% 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H392G-ND@ 66 57 48 .29 | ECH-S1H392GZ i ° 7 } : ; : a : . : z e 
0047 | 2% 85 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H472G-NDe 66 57. 48 .29 |ECH-S1H472GZ 33 5% | 17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 | PS1H334J-ND 1.88 1.62 1.35  .81 | ECH-S1H334JZ 
; 9 f j ; f ' “ ; ‘ ‘ ; F 39 5% | 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 |PS1H394J-ND® 2.12 1.82 1.52  .91 | ECH-S1H394JZ 
0056 | 2% 8.5 4.0 8.2 5.0 0.60 |PSIH562G-ND@® 66 57 48  .29 | ECH-S1H562GZ 47 50) 470 10.0 172 1250 080 |PSiH474J-ND@ 237 204 170 1.02 | ECH-S1H474JZ 
0068 | 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H682G-ND@ 66 57 48 .29 | ECH-S1H682GZ = 7 z 7 7 : ~ : : - : 
5 0001 | 5% 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1101J-ND 60 51 43  .26 | ECH-S1101JZ 
0082 | 2% 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H822G-ND 66 57 48  .29 | ECH-S1H822GZ 5 
ot 2% 85 40 76 50 060 |PS1H103G-NDe rat 61 51 31 | ECH-S1H103GZ 00012} 5% 85 40 65 50 0.60 | PS1121J-ND 60 51 43  .26 | ECH-S1121JZ 
012 2% 85 40 80 5.0 0.60 PS1H123G-ND a7 67 36 33 ECH-S1H123GZ 00015} 5% 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1151J-ND® 60 51 43.26 | ECH-S1151JZ 
i Z : : ; ¥ : : : : : 00018} 5% 85 40 65 5.0 0.60 | PS1181J-ND 60 51 43 .26 | ECH-S1181JZ 
015 2% | 12.0 45 7.8 7.5 0.60 |PS1H153G-ND@® 79 68 57  .34 | ECH-S1H153GZ 00022) 5% 85 40 65 50 060 |PS1221J-ND} 60 51 43 26 | ECH-S1221JZ 
018 | 2% | 120 45 80 7.5 060 |PSIH183G-ND@ 87 .75 62 .38 |ECH-S1H183GZ 00027, 5% 185 40 65 50 0.60 |PS1271J-ND® 60.51 43.26 |/ECH-S1271J7 
022 2% | 12.0 45 82 7.5 0.60 |PS1H223G-ND@® .94 .81 68  .41 | ECH-S1H223GZ 00033! 5% 85 40 65 50 060 PS1331J-ND® ‘60 5t ‘43 06 ECH-S1331UZ 
027 2% | 12.0 4.5 104 7.5 0.60 |PS1H273G-ND® 1.03 .89 .74 44 |ECH-S1H273GZ 00039! 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1391u-NDe 60 51 43. .26 |ECH-S1391JZ 
033 2% | 12.0 4.5 10.6 7.5 0.60 |PS1H333G-ND® 1.13 .97 .81  .49 | ECH-S1H333GZ 00047] 5% 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1471U-ND@ 60 51. 43.26) ECH-S14714Z 
039 2% | 12.0 5.0 10.4 7.5 0.60 |PS1H393G-ND@ 1.22 1.05 87  .52 | ECH-S1H393GZ 00056| 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1561J-NDe 60 51 .43 .26 | ECH-S1561JZ 
047 2% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 |PS1H473G-ND@ 1.31 1.13  .94  .57 |ECH-S1H473GZ 00068) 5% 85 40 65 50 0.60 |PS1681U-ND@ 60 51 43 + .26 | ECH-S1681UZ 
056 2% | 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 |PS1H563G-ND® 1.45 1.25 1.04  .63 | ECH-S1H563GZ 00082} 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1821U-ND@ 60 51 .43  .26|ECH-S1821JZ 
068 2% | 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 |PS1H683G-ND® 1.60 1.37 1.15 .69 | ECH-S1H683GZ 001 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1102J-ND 39 34 28 = 17 | ECH-S1102JZ 
082 2% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 |PS1H823G-ND 1.75 1.50 1.25 .75 | ECH-S1H823GZ 0012) 5% | 100 45 7.0 50 0.60 |PS1122J-ND@ 39 = =.34 = .28 = 17 | ECH-S1122JZ 
J 2% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 |PS1H104G-ND 1.95 1.68 1.40.84 |ECH-S1H104GZ 0015 | 5% | 100 45 7.0 5.0 0.60 |PS1152J-ND® 39.34.28 17 | ECH-S1152JZ 
12 2% | 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 |PS1H124G-ND® 2.21 1.90 1.58 .95 |ECH-S1H124GZ 0018} 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1182J-ND 39 = .34 28.17 | ECH-S1182JZ 
50 15 2% | 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 |PS1H154G-ND® 2.54 2.18 1.82 1.09 | ECH-S1H154GZ 0022) 5% | 100 4.5 7.5 5.0 0.60 | PS1222J-ND® 39 = 34.28.17 | ECH-S1222JZ 
18 2% | 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184G-ND 2.85 2.45 2.04 1.22 |ECH-S1H184GZ 0027 | 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 | PS1272J-ND@ 39) =.34 0.28.17 | ECH-S1272JZ 
22 2% | 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 |PS1H224G-ND@ 3.22 2.77 2.31 1.38 | ECH-S1H224GZ 0033 | 5% | 10.0 45 7.5 5.0 0.60 | PS1332J-ND@ 39 = 34.28.17 | ECH-S1332JZ 
27 2% | 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 |PS1H274G-ND 3.64 3.13 2.61 1.56 | ECH-S1H274GZ 0039 | 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1392J-ND 3934.28.17 | ECH-S1392JZ 
33 | 2% | 17.0 85 158 12.50 0.80 |PS1H334G-ND 4.09 351 293 1.75 |ECH-S1H334GZ 0047 | 5% | 10.0 5.0 7.5 5.0 0.60 |PS1472J-ND® 40 35.29.18] ECH-S1472JZ 
39 | 2% | 17.0 9.0 164 12.50 0.80 |PSIH394G-ND® 4.53 3.89 3.24 1.94 |ECH-S1H394GZ] | 499 | 0056) 5% | 120 45 80 7.5 0.60 )PS1562/-ND® 47 41 34.21 | ECH-S1562J2 
AT | 2% | 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474G-ND@ 5.12 4.39 3.66 2.19 |ECH-S1H474GZ 0068 | 5% | 120 45 78 75 0.60 (RSIGBZENDeR 47 Al 34 21) ECH-81682J2 
001 5% 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H102J-ND@ 26 23 19 .12 /ECH-S1H102UZ 0082 5% 12.0 4.5 80 7.5 0.60 |PS1822J-ND@ AT 41.34.21: | ECH-S1822JZ 
0012 | 5% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PSIH122J-ND® 26 .23 19 12 | ECH-S1H122JZ O1 | 5% | 120 45 8.0 7.5 0.60 |PSIT0ND® 47 41.34.21 | ECH-S1103VZ 
0015 | 5% | 85 40 7.6 5.0 0.60 |PSIHI52J-ND@ 26 23 19 12 |ECH-S1H152JZ M12 | 5% | 120 50 82 75 0.60 [RSTIZSEND 35 48 40 24) ECH-81123J2 
0018 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH182J-ND@ 26 23 19 12 |ECH-S1H182UZ O15) 5% | 120 50 84 75 0.60 [iat 00 GAB A) 2d | BCH S11S012 
y ie z 018 5% | 12.0 55 88 7.5 0.60 | PS1183J-ND 55 48 40  .24 | ECH-S1183JZ 
0022 | 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H222J-ND@ 26.23) 19 = 12 | ECH-S1H222JZ 
6 022 5% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 | PS1223J-ND 58 50 42 .25 | ECH-S1223JZ 
0027 | 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H272J-ND® 26 © 23) © 19 = 12 | ECH-S1H272JZ 027 50), 420 55 112 75 060 |PSi273J-ND@ 61 53 4427 |ECH-S1273/Z 
0033 | 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H332J-ND 26.23.19 12 | ECH-S1H332JZ “083 = 14 “ 112 10.0 0.60 PS1933ND 0 54 4 3 ECH-S1333)7 
0039 | 5% | 85 40 78 5.0 0.60 |PSIH392J-ND@ 26. 23 19 12 |ECH-S1H3Q2JZ : Se) 145 5.5 1.2 10.0 0 pr 8682 SAAS 27 CH 
039 5% | 14.5 60 11.6 10.0 0.60 | PS1393J-ND 69 60 .50 .30 | ECH-S1393JZ 
0047 | 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H472J-ND@ 26.23) 19 = 12 | ECH-S1H472JZ " fi 7 
047 5% | 14.5 60 11.8 10.0 0.60 | PS1473J-ND@ 70 60 .50 30 | ECH-S1473JZ 
0056 | 5% 8.5 4.0 82 5.0 0.60 |PS1H562J-ND® 26.23) 19 = 12 | ECH-S1H562JZ 056 5% 1145 65 122 10.0 0.60 | PS1563J-ND 78 67 56 34) ECH-S1563JZ 
‘0068 | b% | 85 40 76 50 06) Eee oS 18 12 EC StHeOzIZ 068 | 5% | 17.0 65 122 125 0.60 |PSI68Q/-ND® 99 85 71 43 |ECH-S1683JZ 
- = - - - ~ - “ “ - - 082 5% | 17.0 65 13.8 12.5 0.60 | PS1823J-ND 1.05 .90 .75 .45 | ECH-S1823JZ 
01 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H103J-ND® 28.24 = 20.) .12 | ECH-S1H103JZ d 5% | 17.0 7.0 14.2 12.5 0.60 |PS1104U-ND} 1.08 93 .78 .47|/ECH-S1104Jz 
012] 5% | 85 4.0 8.0 5.0 0.60 |PSIHI23J-ND® 32.28.2314 | ECH-S1H123JZ 12 | 5% | 170 7.5 14.8 12.5 0.60 |PS1124J-ND 1.28 110 92.55 |ECH-S1124JZ 
015 5% | 12.0 45 7.8 7.5 0.60 |PS1H153J-ND® 36 0.31.26 = 16 | ECH-S1H153JZ 415 5% | 20.5 7.5 15.0 15.0 0.80 |PS1154J-ND 1.75 150 1.25 .75|ECH-S1154Jz 
018 5% 12.0 45 80 7.5 0.60 |/PS1H183J-ND 38 = =.33 0.27.17 | ECH-S1H183JZ 18 5% | 20.5 7.5 15.6 15.0 0.80 | PS1184J-ND 2.04 1.75 1.46 .88|ECH-S1184JZ 
022 | 5% (120 45 82 7.5 0.60 [RSI ENBeS 44.38 82.19 [ECH-S1H223/2 22 | 5% | 205 85 162 15.0 0.80 |PS1224J-ND® 2.04 1.75 1.46 88 | ECH-S1224JZ 
027 5% | 12.0 4.5 10.4 7.5 0.60 |PS1H273J-ND@ AT AL 34.21 | ECH-S1H273JZ 27 5% | 20.5 9.0 17.6 15.0 0.80 | PS1274J-ND 2.18 1.88 1.56 .94 | ECH-S1274JZ 
033 5% | 12.0 4.5 10.6 7.5 0.60 |PS1H333J-ND® 50 43 36.22 | ECH-S1H333JZ .33 5% | 20.5 10.0 18.4 15.0 0.80 | PS1334J-ND 2.67 2.29 1.91 1.15 | ECH-S1334JZ 
039 5% | 12.0 5.0 104 7.5 0.60 |PS1H393J-ND 52 45 37  .23 | ECH-S1H393JZ 39 5% | 20.5 10.5 19.2 15.0 0.80 | PS1394J-ND 2.91 2.50 2.08 1.25 | ECH-S1394JZ 
047 5% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 |PS1H473J-ND® 54 47 39.24 | ECH-S1H473JZ AT 5% | 20.5 11.5 20.2 15.0 0.80 | PS1474J-ND 2.98 2.56 2.14 1.28 | ECH-S1474JZ 
056 5% | 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 |PS1H563J-ND 61.53.44 27 | ECH-S1H563JZ oR 7 
'oHS Compliant 


Panasonic 


ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 


Features: and 250VAC * Capacitance Range: 1.0 to 6.0uF * Capacitance Type 2 

* Non-inductive construction * Excellent safety characteristics Tolerance: +5%(J) * Dissipation Factor: 0.4% maximum at >| + T max 

¢ Flame-retardant epoxy resin dipped enclosure * Small and 50/60Hz and 20°C 40 Emax dina 
compact ¢ Withstand Voltage: Between Terminals; VAC (rated voltage) x 0.80 max 


Application: 175% 60s. Between Terminals to Enclosure; 2000VAC 60s Solder-plated] +0.05 
* Motor running * Fluorescent lamp ballast «Insulation Resistance: Between Terminals; 1000Q Fmin. (20°C Copper-clad 
Electrical Specifications: 100VDC 60s). Between Terminals to Enclosure; 1000MQ steel wire 
* Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Voltage: 180, 220 minimum (20°C 500 VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC pF ance [le i H iz Type Part No. i 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 2.59 2.23 1.75 1.12 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 al P10938-ND® 4.04 3.47 2.72 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 al P10939-ND@ 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND@ 5.96 5.11 4.01 2.56 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 al P10942-ND® 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 26.5 10.0 19.5 22.5 1 P10943-ND 3.14 2.69 2.11 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 14.0 23.5 22.5 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND® 3.54 3.03 2.38 1.52 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 al P10947-ND 6.65 5.71 4.47 2.86 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND@ 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 26.5 12.0 21.5 22.5 1 P10949-ND@ 3.27 2.81 2.20 1.41 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND@ 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 5.43 4.65 3.65 2.33 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND@ 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1721 


Pp “™ Dim. Cut Tape 
anasonic Case | WV | Cap. H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
” Size | DC HF |(mm)| Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
SMT Capacitors D @Reel® 001 | 1.4 | PCF1361CT-ND® 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2102JC9 
: 0012 | 1.4 | PCF1362CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2122JC9 
ECW-U (PEN Film, Standard Type) 0015 | 1.4 | PCF1363CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2152Jc9 
: : 0018 | 1.4 | PCF1364CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2182JC9 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) 0022 | 1.4 | PCF1365CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2222JC9 
Features: * Small in size »* High moisture resistance Applications: Type ECW-U: * Coupling * By-pass 0027 | 1.4 | PCF1366CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2272JC9 
* General purpose Type ECH-U: « Time constant ° Filtering * Oscillation and resonance ree i eae _ ba eee a Skane ae rete 
Dimensions Dimensions re 0047 | 1.4 | PCF1369CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2472Jc9 
mm mm Outer 250 | .0056 | 1.4 | PCF1370CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2562JC9 
iam) om) Electrode (4833) 
Case Size L W Case Size L Ww pelts 0068 | 1.4 | PCF1371CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2682JC9 
0603 (1608) | 16 | 08 | 2820(7150) | 74 | 50 Element 0082 | 1.4 | PCF1372CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2822JC9 
0805 (2012) | 20 | 1.25 | 2825(7163) | 74 | 63 (stacked) 01 | 1.4 | PCF1373CT-NDe 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2103JC9 
1206 (3216) | 3.2 | 16 | 3022(7755) | 77 | 55 012 | 1.4 | PCF1374CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2123JC9 
1210 (3225) | 32 | 25 | 3925(9863) | 98 | 63 015 | 1.4 | PCF1375CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2153JC9 
1913 (4833) | 4.8 | 3.3 | 3931(9880) | 9.8 | 8.0 018 | 2.0 | PCF1376CT-ND 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-U2183JC9 
2416 (6041) | 6.0 | 4.1 |) 6031 (1580) / 152 | 8.0 022 | 2.0) PCF1377CT-ND 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-u2223/c9 
2420 (6050) | 6.0 | 5.0 | 6039(1510) | 15.2 | 10.0 027 | 24 | PCF1378CT-ND@ 7.83 67.86 261.00 | 2,000 | 313.00/M | ECW-U2273/C9 
——ES——E—E——E EE eee 033 | 2.8 | PCF1379CT-ND 8.49 73.55 282.88 | 2,000 | 339.00/M | ECW-U2333JC9 
F 039 | 2.0 | PCF1380CT-ND 9.14 79.24 304.75 | 3,000 | 366.00/M | ECW-U2393JC9 
ECW-U(B) Series 2416 | 4,5| 047 | 24 | PCFISBICT-NDe 9.75 84.50 325.00 | 2,000 | 390.00/M | ECW-U2473/C9 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 16VDC, 50VDC *Capacitance | (6041) 056 | 2.8 | PCF1382CT-ND 10.41 90.19 346.88 | 2,000 | 416.00/M | ECW-U2563JC9 
Tolerance: 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s Dissipation 068 | 3.2 | PCF1383CT-ND 9.83 85.15 327.50 | 2,000 | 393.00/M | ECW-U2683JC9 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) ¢ Insulation Resistance: C<0.33yF: >3000MQ (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 2420 .082 | 3.2 | PCF1384CT-ND 15.60 135.20 520.00 | 1,500 | 624.00/M | ECW-U2823JC9 
* Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature (6050) 250) .10 | 3.8 | PCF1385CT-ND® 13.76 119.28 458.75 | 1,500 | 551.00/M | ECW-U2104JC9 
at cap surface) 42 | 4.5 | PCF1386CT-ND 17.33 150.15 577.50 | 1,500 | 693.00/M | ECW-U2124JC9 
Dim. Cut Tape ECW-U(C) (Standar. pe) 10% Tolerance, Reflow Only 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic 012 | 1.4] PCF1223CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1123KC9 
Siz ROCA [as (rain) Bart No LOA O0 00 Cty | MEnelngie hart No 015 | 1.4 | PCF1224CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1153KC9 
ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 018 | 1.4 | PCF1225CT-ND® 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1183KC9 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 022 | 1.4 | PCF1226CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1223KC9 
1818 027 | 1.4 | PCF1227CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1273KC9 
0033 | 0.6 ECR eer ND M99) 48:28) 66:25, | 19,000. :200:00/M ECW U1h3320B8 100 | .033 | 4.4 | PCF1228CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1333KC9 
0039 | 0.8 | PCF1041CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECW-U1H392JB5 | | (4833) os | 14 Neeuoseecna Ae5 dives ise oe | a ona (tas aon, [ECWELaesKES 
0047 | 0.8 | PCF1042CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECW-U1H472JB5 : ‘ : : : " : 
1206 047 | 2.0 | PCF1230CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1473KC9 
50 | .0056 | 0.8 | PCF1043CT-ND 5.29 45.83 176.25 | 3,000 | 212.00/M | ECW-U1H562JB5 
(3216) oss | 08 | PCFIO44CT-NDe 5.29 4583 176.25 | 3000 | 212.00/M | ECW-U1H682JB5 .056 | 2.0 | PCF1231CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1563KC9 
‘ose to PPCFIOASCTND a0 460 ono | ann | >isonm PECW-UiHA2zI6 es | 24 | porrasacrp 703 G04 22438 | 2000 | 281.0 | eow-neeaKc8 
01 | 1.0 | PCF1046CT-ND@ 5.44 47.13 181.25 | 3,000 | 218.00/M | ECW-U1H103JB5 OMETT ondaais BT arat orase Pa 00 Ta98 ona EGWHUTT0aKco 
(012 | 1.0 | PCF1047CT-ND® 5.55 48.10 185.00 | 2,000 | 222.00/M | ECW-U1H123J85] | 2416 | 44)! “45 | 54 | pcrioascT.ND 538° eis “15.80 | :000:| 78 cond | EGWLUTaaKGe 
015 | 1.0 | PCF1048CT-ND® 5.63 48.75 187.50 | 2,000 | 225.00/M | ECW-U1H153uB5 || (6041) is | oa ROGHDaReENT sages S1 de sgenne'loano | Zonaaia | ECW. isaRGS 
018 | 1.4 | PCF1049CT-ND 5.78 50.05 192.50 | 2,000 | 231.00/M | ECW-U1H183JB5 : : i : : d 2 : 7 
1210 |<, | 022 | 1.4 | PCFI0S0CT-ND 5.89 51.03 196.25 | 2,000 | 236.00/M | ECW-U1H223JB5 18 | 2.0 | PCFI237CT-ND® 11.72 101.56 390.63 | 1,500 | 469.00/M | ECW-U1184KC9 
(3225) 027 | 1.4 | PCF1051CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 2,000 | 240.00/M | ECW-U1H273JB5 2820 400 22 | 2.4 | PCF1238CT-ND®@ 13.03 112.94 434.38 | 1,500 | 521.00/M | ECW-U1224KC9 
033 12.0) PCRIOS2CT-ND® 6.04 52.33 201.05 | 2.000 | 242.00/M | ECW-U1H333uB8 | | (7150) 27 | 2.9 | PCF1239CT-ND 13.36 115.80 445.38 | 1,500 | 534.00/M | ECW-U1274KC9 
039 | 2.0 | PCF1053CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 2,000 | 252.00/M | ECW-U1H393JB5 33 | 3.5 | PCF1240CT-ND®@ 13.59 117.81 453.13 | 1,500 | 544.00/M | ECW-U1334KC9 
047 | 2.0 | PCF1054CT-ND® 6.45 65.90 215.00 | 2,000 | 258.00/M | ECW-U1H473uB5 | | 3022 || ,,| .39 | 34) POFI241CT-ND 14.02 121.49 467.25 | 4,000 | 561.00 | ECW-U1394KCV 
: (7755) 47_| 4.0 | PCF1242CT-ND@ 14.34 124.31 478.13 | 1,000 | 574.00 | ECW-U1474KCV 
ECW-U(C) Series 56 | 3.0] PCF1243CT-ND® 14.96 129.61 498.50 | 1,000 | 598.00 | ECW-U1564KCV 
Specifications: + Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -85°C ~ 105°C; (100VDC, 250VDC) -40°c | 3925 | 499) 88 | 3.6) POFI244CT-ND@ = 15.61 135.80 520.38 | 1,000 | 624.00 | ECW-U1684KCV 
5 : é : sities (9863) 82 | 4.3 | PCF1245CT-ND@ 16.27 140.99 542.25 | 1,000 | 651.00 | ECW-U1824KCV 
~ 85°C «Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC * Withstanding Voltage Between Terminals: (16VDC, 40 5.1 | PCF1246CT-ND® 46.92 146.67 56413 | 1.000 677.00 | ECW-U110SKCV 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s * Dissipation - - - - - - - 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (C<0.33yF) >3000MQ; (C>0.33yF) 1000MQ « Reflow 001 | 1.4 | PCFI247CT-ND® 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2102KC9 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C 0012 | 1.4 | PCF1248CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 / 208.00/M | ECW-U2122kKC9 
(temperature at cap surface); (100VDC, 250VDC) 230°C maximum and 30 seconds maximum at more than ae a ce ete aps pam — id oh ata S Wuriaskes 
210°C (temperature at cap surface) : # A i 5 . i ie 
0022 | 1.4 | PCF1251CT-ND@ 5.21 45.11. 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2222KC9 
Dim. Cut Tape 0027 | 1.4 | PCF1252CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2272KC9 
Case | WV] Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Panasonic 0033 | 1.4 | PCF1253CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-U2332KC9 
Size | DC | pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 0039 | 1.4 | PCF1254CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECcw-U2392KC9 
0047 | 1.4 | PCF1255CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-U2472KC9 
CLUE GE TCNI) i.9 Te LCE CL as 250 | .0056 | 1.4 | PCF1256CT-ND 521 45.11. 173.50 | 3,000 | 208.00/m | ECWw-U2562KC9 
12 | 1.4] PCF1137CT-ND 713 61.75 237.50 | 3,000 | 285.00/M | ECW-uici24Jcg | | (4833) 0068 | 1.4 | PCF1257CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECw-U2682KC9 
1913 |, | -15 | 2.0] PCFI138CT-NDe 7.50 65.00 250.00 | 3,000 | 300.00/M | ECW-U1C154JC9 0082 | 1.4 | PCF1258CT-NDe 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-u2822kc9 
(4833) 18 | 4.8 | PCF1139CT-ND® 8.25 71.50 275.00 | 3,000 | 330.00/M | ECW-U1C184JC9 01 | 1.4] PCF1259CT-ND@ 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2103KC9 
22 | 4.8 | PCF1140CT-ND@ 9.00 78.00 300.00 | 2,000 | 360.00/m | ECW-U1C224JC9 ot2 | 14) pcri260cT-ND 521 45.11 17350 | 3.000 | 208.00/m | ECWw-U2123KC9 
27 | 1.8 | PCF1141CT-ND 9.75 84.50 325.00 ) 3,000 | 390.00/M | ECW-U1C274JC9 .015 | 1.4 | PCF1261CT-ND@ 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2153KC9 
2416 |, | 33 | 2.0 | POFI142CT-NDe 10.50 91.00 350.00 | 3,000 | 420.00/m | ECw-U1c334JC9 tia | 2.0 WEEEIBETG TIT 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2183KC9 
(6041) 39 | 2.4 | PCF1143CT-ND 11.25 97.50 375.00 | 2,000 | 450.00/M | ECW-U1C394JC9 2 | 20 WREeeeconn SBR: 0.80" 10838114000. (oacoain.| ECW los9aKco 
A7_| 2.8 | PCFI144CT-ND@ 12.00 104.00 400.00 | 2,000 | 480.00/m | ECW-U1C474JC9 ‘co | 24 Roeaoeteana Sadi eg GAs bal aa | © bod [an OOnd | CWB TAGS 
056 | 2.0 | PCF1145CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/M | ECW-U1H563JC9 ‘os. | 2.8 Weaetoncerninee 764° (66-24 .25475-1 9.000 | 30600/M | ECWell2aaKc9 
1913 |. | .068 | 2.0) POFI146CT-ND@ 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/m | ECW-U1H683JC9 2 : 3 _ : u : 
(4833) 082 | 2.4| PCFI147CT-ND 6.75 58.50 225.00 | 2,000 | 270.00/M | ECW-U1H823/C9 | | 2416 039 | 2.0 PRCRIZCECTEND 821 71.11 278.50 | 3,000 | $28.00/M | ECW-U2Z892KC9 
10 | 2.8) PCF1148CT-ND@ 7.50 65.00 250.00 | 2,000 | 300.00/M | ECW-U1H104JC9 (6041) 250) .047 | 2.4 | PCF1267CT-ND® 8.81 76.38 293.75 | 2,000 | 353.00/M | ECW-U2473KC9 
42 | 1.8 | PCFI149CT-ND 9.00 78.00 300.00 | 3,000 | 360.00/M | ECW-U1H124/C9 056 | 2.8 [IRGRIEESCTEND) 9.38 81.25 312.50 | 2,000 | 375.00/M | ECW-U2563KC9 
2416 |. | 15 | 2.0] POFI1S0T-ND 10.50 91.00 350.00 | 3,000 | 420.00/M | ECW-U1H154JC9 068 | 3.2 | PCF1269CT-ND 9.99 86.55 332.88 | 2,000 | 399.00/M | ECW-U2683KC9 
(6041) 18 | 2.4 | PCF1151CT-ND 12.00 104.00 400.00 | 2,000 | 480.00/m | ECW-U1H184JC9 | | 2420 |, | .082 | 32 | PCFI270CT-ND 10.55 91.42 351.63 | 1,500 | 422.00/M | ECW-U2823KC9 
22 | 2.8 | PCF1152CT-ND@ 13.50 117.00 450.00 | 2,000 | 540.00/m | ECW-U1H224JC9 | | (6050) 10 | 3.8 | PCF1271CT-NDe 11.16 96.69 371.88 | 1,500 | 446.00/M | ECW-U2104KC9 
012 | 1.4 | PCF1209CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1123JC9 42. | 2.8 | PCF1272CT-ND 11.72 101.56 390.63 | 1,500 | 469.00/M | ECW-U2124KC9 
015 | 1.4 | PCF1210CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1153JC9 ogee 15 | 3.5 | PCF1273CT-ND® 14.34 124.31 478.13 | 4,000 | 574.00 | ECW-U2154KCV 
018 | 1.4) PCF1211CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1183JC9 3463) | 250| 18 | 4.1 | PCF1274CT-ND 15.61 135.30 520.38 | 1,000) 624.00 | ECW-U2184KCV 
022 | 1.4| PCF1212CT-ND® 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1223/C9 (7163) ‘oo | 5.1 | PCE1275CT-ND® 1692 14667 56413 | 1.000 | 677.00 | Ecw-U2224KcV 
1913 O27 | 1.4 TRRGRI2TSCIEND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECWHUN273/09_| | “a9p5 n| 27 [39] PCFIA7ECT-ND® 18.24 158.05 607.88 | 7,000 | 729.00 | ECW-U2274KCV 
(4933) | 100) .083 | 1.4 IRGRIZTECTRND 5.21 45.11 178.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1833C9 | | ‘oaga) 33 | 4.8 | PCF1277CT-ND@® 19.50 169.00 650.00 | 1,000 | 780.00 | ECW-U2334KCV 
.039 | 1.4 | PCF1215CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1393JC9 _ 791 4a WEGEaean 50.81 180.38 69378 1000 1 883.00 TECW-UDa0aKcV 
047 | 2.0 | PCF1216CT-ND® 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-U1473JC9 250) ° ; gels ! ; fo. | 5 : 
‘056 | 2.0 | PCFI217CT-ND 652 5649 21725 | 3.000 | 261.00/M | ECW-U1563JC9 (9880) 47 | 53 | PCFI279CT-ND@ 22.13 191.75 737.50 | 1,000 | _ 885.00 | ECW-U2474KCV 
068 | 2.4 | PCF1218CT-ND 7.83 67.86 261.00 | 2,000 | 313.00/M | ECW-U1683JC9 6031 | .)| 56 | 3.7 | PCFI280CT-ND 26.02 22549 —| 750 | 780.75 | ECW-U2564KCZ 
082 | 2.8 | PCF1219CT-ND® 8.49 73.55 282.88 | 2,000 | 339.00/M | ECW-U1823JC9 (1580) 68 | 4.4 | PCF1281CT-ND 32.53 28194 —| 750 | 975.75 | ECW-U2684KCZ 
ae 10 | 1.8 | PCFI220CT-ND@ 944 79.24 304.75 | 3,000 | 366.00/M | ECW-U1104JC9 6089 | 5.5] 82 | 42 | PoFt282cT-ND 36.77 30999 —| 750 | 1073.25 | ECW-U2824KCZ 
(6041) 100} .12 | 2.4 | PCF1221CT-ND 10.41 90.19 346.88 | 2,000 | 416.00/M | ECW-U1124JC9 (1510) 1.0 | 5.1 | PCF1283CT-ND@ 39.00 338.00 —| 750 1170.00 | ECW-U2105KCZ 
15_| 2.8 | PCFI222CT-ND@ 11.72_101.56_ 390.63 | 2,000 | 469.00/M | ECW-U1154JC9 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 5"T Capacitors Disi@DRee!” ECH-U(B) Series 
ECW-U and ECH-U (Cont.) Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC » Capacitance Tolerance: 
ECW-U(X) Series 2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: 
<0.6% (20°C, 1kHz) »* Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 260°C 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 100VDC * Withstanding Voltage maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C 
Between Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) » Insulation (temperature at cap surface) 

Resistance: >3000MN (20°C, 100VDC 60s) * Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds 
maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 


Dim. Cut Tape 
Dim. Cut Tape Case | WV) Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic Size | DC |_uF_ |(mm)) PartNo. 10100500 | ty. | Pricing _| Part No. 
Size | DC HF |(mm)} Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. U(B) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
ECW-U(X) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
001 | 1.1] PCF1348CT-NDe 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1102UX5 8 | PCF1089CT-ND 248.00/M | ECH-U1H101GB5 
0012 | 1.1 | PCF1349CT-ND 459 39.81 153.13 | 3.000 | 184.00/m | Ecw-U1122Jx5 00012 | 0.8 | PCF1090CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H121GB5 
0015 | 1.1 | PCF1350CT-ND 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/m | ECW-U1152JX5 00015 | 0.8 | PCF1091CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H151GB5 
+6 0018 | 1.1 | PCF1351CT-ND 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1182Jx5 00018 | 0.8 | PCF1092CT-ND® 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H181GB5 
(8216) 100} .0022 | 1.1 | PCF1352CT-ND@ 459 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1222JX5 00022 | 0.8 | PCF1093CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H221GB5 
0027 | 1.1 | PCF1353CT-ND 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1272JX5 .00027 | 0.8 | PCF1094CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H271GB5 
0083 | 1.5 (IRCh soa C TEND 459 99.81 153.13 | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1332Jx5 00033 | 0.8 | PCFI095CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H331GB5 
0039 | 1.5 | PCFIS5SCT-ND 4.59 39.81 153.13 | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1392Jx5 00039 | 0.8 | PCF1096CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H391GB5 
0047 | 1.5 (RRGHISSECIN DS, 459 39.81 153.13 | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1472JX5_| | gos 50 | 00047] 0.8 | PCFIOg7CT-NDe 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H471GB5 
on ee . EE CUNee ne eee een Br On Pea Wieesne (2012) 00056 | 0.8 | PCF1098CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H561GB5 
(3225) | 19) ‘oog2 | 21 | pcrigs9cT-nD 4s 42.95. 16250 | 2.000 | 195.00 | ecWolte20Ix5 00068 | 0.8 | PCF1099CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H681GB5 
oi | 21) PCFIae0cT-NDe 48 42.25 16250 | 2000 | 195 00/m | ECW-U1103JX5 00082 | 0.8 | PCF1100CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H821GB5 
001 | 0.8 | PCF1101CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H102GB5 
ECW-U (V16) and (V17) Series 0012 | 0.8 | PCF1102CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H1226B5 
0015 | 0.8 | PCF1103CT-ND® 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H152GB5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C » Rated Voltage: 250VDC, 400VDC * Withstanding ~ 
Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for 60s _* Dissipation Factor: 0018 | 0.8 | PCFI104CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H182GB5 
<1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (250VDC) >3000MQ * Reflow Soldering Conditions: 230°C 0022 | 0.8 | PCFI105CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H222GB5 
maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) .0027 | 0.8 | PCF1106CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H272GB5 
: 0033 | 0.8 | PCF1107CT-ND® 7.24 62.73 241.25 | 3,000 | 290.00/M | ECH-U1H332GB5 
Dim} Cut Tape ; 0039 | 0.8 | PCF1108CT-ND® 7.39 64.03 246.25 | 3,000 | 296.00/M | ECH-U1H392GB5 
Case | WV} Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic Sis 0047 | 0.8 | PCF1109CT-ND 7.61 65.98 253.75 | 3,000 | 305.00/M | ECH-U1H472GB5 
Sized ADGA uta rir) aati No: EC OO OC RC a MA ricing Lace No: (e216) | 5° | 0088 | 08 | PcFItt0cT-NDe 784 67.93 261.25 | 3,000 | 314.00/M | ECH-U1H562GB5 
ECW-U(V16) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 0068 | 0.8 | PCF1111CT-ND 8.08 69.88 268.75 | 3,000 | 323.00/M | ECH-U1H682GB5 
NOT | 14 RECEISOOGIENT Meo Alles 456.25'173 000 [188.001 TECWU2I02VI6 0082 | 1.0 | PCF1112CT-ND@ 8.29 71.83 276.25 | 3,000 | 332.00/M | ECH-U1H822GB5 
0012 | 4.4 | PCFI391CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2t22V16 OT | 1.0 CRESCENDO, Me aed ce cis | 6000 | SA ROOM Ee USB 
0015 | 1.4 | PCF1392CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3.000 | 188.00/m | Ecw-u2152v16 012 | 1.0] PCFI114CT-ND@ 8.66 75.08 288.75 | 2,000 | 347.00/M | ECH-U1H123GB5 
0018 | 1.4 | PCF1393CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2182V16 015 | 1.0) PCF1115CT-ND 8.93 77.35 297.50 | 2,000 | 357.00/M | ECH-U1H153GB5 
0022 | 1.4 | PCF1394CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2222V16 iia 018 | 1.4) PCF1116CT-ND 9.19 79.63 306.25 | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1H183GB5 
0033 | 1.4 | PCF1395CT-ND 469 40.63 196.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2882V16 | | 1455, | 50 | .022 | 1.4) PCFIA7CT-ND@ 9.53 82.55 317.50 | 2,000 | 381.00/M | ECH-U1H2236B5 
0047 | 1.4 | PCF1396CT-ND® 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2472V16 ) 027 | 1.4) PCFI118CT-ND@ 9.98 86.45 332.50 | 2,000 | 399.00/M | ECH-U1H273GB5 
4913 0056 | 1.4 | PCF1397CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2562V16 033 | 2.0] PCF1119CT-ND® 10.43 90.35 347.50 | 2,000 | 417.00/M | ECH-U1H333GB5 
(4983) | 25° Pos is eet eles Fs Kis ieee es ee Sc 039 | 2.0| PCF1120CT-ND@ 10.91 94.58 363.75 | 2,000 | 437.00/M | ECH-U1H393GB5 
01 | 1.4 | PCF1400CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2103V16 U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
012 | 1.4] PCF1401CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2123v16 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
015 | 1.4) PCF1402CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2153v16 
‘ota | 20 | PCrI403CT-ND 521 4518 17375 | 3,000 | 209.001 | Ecw-u2183v16 0033 | 0.8 | PCF1070CT-ND® 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C332JB5 
022 | 2.0 | PCF1404CT-ND@ 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-U2223V16 .0039 | 0.8 | PCF1071CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C392JB5 
027 1 2.41 PCFI405CT-NDe 6.23 53.95 20750 | 2,000 | 249.00/m | ECW-U2273V16 Nabe 0047 | 0.8 | PCF1072CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C472JB5 
.033 | 2.8 | PCF1406CT-ND® 6.75 58.50 225.00 | 2,000 | 270.00/M | ECW-U2333V16 (2012) 16 | .0056 | 0.8 | PCF1073CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C562JB5 
039 | 2.0 | PCFI407CT-ND 7.28 63.05 242.50 | 3,000 | 291.00/M | ECW-U2303V16 0068 | 0.8 | PCF1074CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C682JB5 
2416 | ng | .047 | 24] POFI408CT-ND® 7.80 67.60 260.00 | 2,000 | 312.00/m | Ecw-u2473v16 0082 | 1.0 | PCF1075CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C822JB5 
(6041) 056 | 2.8 | PCF1409CT-ND@ 8.33 72.15 277.50 | 2,000 | 333.00/M | ECW-U256av16 01 | 1.0 | PCF1076CT-ND 4.01 34.71 133.50 | 3,000 | 160.00/M | ECH-U1C103JB5 
068 | 3.2 PRCEIALOCINDS, 8.85 76.70 295.00 | 2,000 | 354.00/M | ECW-U2683V16 012 | 0.8 | PCF1077CT-ND 5.14 44.53 171.25 | 3,000 | 206.00/M | ECH-U1C123/B5 
2420 082) 3.2) PCF1411CT-ND 9.38 81.25 312.50 | 1,500 | 375.00/M | ECW-U2823V16 015 | 0.8 | PCF1078CT-ND@ 5.33 46.15 177.50 | 3,000 | 213.00/M | ECH-U1C153JB5 
(6050) | 2° 7 re SO ieee ae “eee ee ae bee on PIEDIViE 018 | 0.8 | PCF1079CT-ND 5.33 46.15 177.50 | 3,000 | 213.00/M | ECH-U1C183/B5 
5 E : : bess : 1206 | ,, | .022 | 0.8 | PoFtosocT-ND 5.74 49.73 191.25 | 3,000 | 230.00/M | ECH-U1C229JB5 
ECW-U(V17) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only (3216) 027 | 1.0 | PCF1081CT-ND 5.89 51.03 196.25 | 3,000 | 236.00/M | ECH-U1C273JB5 
MEP WSUS BOT 4581737811 3.000, 1200.00 ECW-4i02V17 033 | 1.0 | PCF1082CT-ND 6.08 5265 202.50 | 3,000 | 243.00/M | ECH-U1C333JB5 
0012 | 1.4) PCF1415CT-ND® 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-U4122V17 oe (oer 6.34 $4.93 211.25 | 2,000 | 254.00/M | ECH-U1C393B5 
0015 | 1.4 | PCF1416CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-U4152V17 O47 | 1.4 (ARCHIE B09: AT OTL ABE 2S, | 22000: [22 1:00) ECHL ICaTeBS 
0018 | 1.4 | PCF1417CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/m | ECw-u4182Vv17 056 | 14 | PCFIO85CT-ND@ 7.35 63.70 245.00 | 2,000 | 294.00/M | ECH-U1C563JB5 
0022 | 1.4 | PCF1418CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/m | ECW-u4220V17 1210 | ,, | .068 | 1.4] Pcrto8scT-ND 7.88 68.25 262.50 | 2,000 | 315.00/M | ECH-U1C683JB5 
‘big 0027 | 1.4 | PCF1419CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-u4272v17 | | (3225) 082 | 2.0) PCF1087CT-ND@ 8.48 73.45 282.50 | 2,000 | 339.00/M | ECH-U1C823JB5 
(43a) | 400 | 0038 | 1.4 | PCF14z0cT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/m | Ecw-u4332v17 10 | 2.0 | PCFto8scT-ND® 8.96 77.68 298.75 | 2,000 | 359.00/M | ECH-U1C104JB5 
0039 | 1.4 RCEISZICTEND) 5.21 45.18 178.75 | 3,000 | 200.00/M | ECW-U4392V17 0001 | 0.8 | PCF1000cT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H101JB5 
0047 | 1.4 |IRCEIS220 TEND) 5.21 45.18 178.75 | 3,000 | 20.00/M | ECW-U4472V17 00012 | 0.8 | PCF1001CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H121UB5 
0056 | 2.0 BECRIEZSCIEND Sie SAGE 1787, [28/000 208 007M ERM AOG EVIE 00015 | 0.8 | PcF1002cT-ND® 499 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H151UB5 
ae =) Se eects on ae ee ae Saad evaite 00018 | 0.8 | PCF1003CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H181JB5 
“or | 23 NRCEseoRNee eg -a.g8. 507 20 | 2 000 Su CaN UMaARaVIG 00022 | 0.8 | PCF1004CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H221JB5 
; ; : ; : : - .00027 | 0.8 | PCF1005CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H271JB5 
012 | 2.0 | PCF1427CT-ND 6.75 58.50 225.00 | 3,000 | 270.00/m | ECW-U4123V17 ; 
até ois | 24 NRCemonertnn 598 63.08. (940.50/|2:000 (091 a FCW+Ateayi7 00033 | 0.8 | PCF1006CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H331JB5 
(6041) | 4°} o18 | 28 | Pcrt4z9ct-no 7.80 67.60 260.00 | 2,000 | 312.00/M | ECW-U4183V17 og, ents 4.99° 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH+U1H391JB5 
022 | 3.2 | PCF1430CT-ND@ 8.33 72.15 277.50 | 2,000 | 333.00/M | ECW-U4223V17 0805 50 .00047 | 0.8 | PCF1008CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H471JB5 
2420 | 4oq| 027 | 80 | PORASICT-NDe 9.41 78.98 303.75) 1.500 | 368.00 |ECW-Ud273vi7_|_ | (2012) 00056 | 0.8 | PCF1009CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H561JB5 
(6050) 033 | 3.6 | PCF1432CT-ND@ 9.86 85.48 328.75 | 1,500 | 395.00/M | ECW-U4333V17 00068 | 0.8 | PCF1010CT-ND@ 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H681JB5 
2820 | yp | -089 | 3.2 | POFTAS3CT-ND 9.86 85.48 328.75 | 1,500 | 395.00/M | ECW-U4393V17 00082 | 0.8 | PCF1011CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H821JB5 
(7150) 047 | 3.8) PCFI434CT-ND@ 10.39 90.03 346.25 | 1,500 | 416.00/M | ECW-u4473V17 001 | 0.8 | PCFI012CT-ND@ 3.95 34.22 131.63 | 3,000 | 158.00/M | ECH-U1H102JB5 
2825 | joy | 056 | 8.6] POFTA35CT-ND 10.39 90.03 346.25 | 1,000 | 416.00 | ECw-uaseav17 0012 | 0.8 | PCF1013CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H122JB5 
(7163) 068 | 4.4] PCFI436CT-ND® —10.91-:94.58 363.75 | 1,000 | 437.00 | ECW-u46sav17 0015 | 0.8 | PCF1014CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H152JB5 
3925 | yyy | 082 | 84] POFTA37CT-ND 10.91 94.58 363.75 | 1,000 | 437.00 | ECW-Uas2av17 0018 | 0.8 | PCF1015CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H182JB5 
(9863) 10__| 4.0 | PCFI438CT-ND® 11.70 101.40 390.00 | 1,000 | 468.00 | ECW-U4104V17 .0022 | 0.8 | PCF1016CT-ND® 3.86 33.44 128.63 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H222UB5 
3931 | joy| 12 | 88] POFTA39CT-ND 11.70 101.40 390.00 | 1,000 | 468.00 | ECW-ua124v17 0027 | 0.8 | PCF1017CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H272JB5 
(9880) 15 |46| PCFIA4ocT-NDe 1249 108.23 416.25 | 1,000 | 500.00 | ECW-U4154V17 | + For-Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant (Goniiiued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic $"T Capacitors 


ECW-U and ECH-U — 
ECH-U(B) Series (Cont.) 


Dim. Cut Tape 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
Size | DC | pF |(mm)) Part No. 10 100 500 ty. Pricing | Part No. 
.0033 | 0.8 | PCF1018CT-ND® 5.85 50.70 195.00 | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H332JB5 
.0039 | 0.8 | PCF1019CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/M | ECH-U1H392JB5 
1206 .0047 | 0.8 | PCF1020CT-ND® 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H472JB5 
(3216) 50 | .0056 | 0.8 | PCF1021CT-ND 6.34 54.93 211.25 | 3,000 | 254.00/M | ECH-U1H562JB5 
.0068 | 0.8 | PCF1022CT-ND 6.53 56.55 217.50 | 3,000 | 261.00/M | ECH-U1H682JB5 
0082 | 1.0 | PCF1023CT-ND 6.64 57.53 221.25 | 3,000 | 266.00/M | ECH-U1H822JB5 
01 1.0 | PCF1024CT-ND 6.90 59.80 230.00 | 3,000 | 276.00/M | ECH-U1H103JB5 
012 | 1.0 | PCF1025CT-ND 7.05 61.10 235.00 | 2,000 | 282.00/M | ECH-U1H123JB5 
015 | 1.0 | PCF1026CT-ND 7.24 62.73 241.25 | 2,000 | 290.00/M | ECH-U1H153JB5 
4210 018 | 1.4 | PCF1027CT-ND 7.43 64.35 247.50 | 2,000 | 297.00/M | ECH-U1H183JB5 
(3225) 50 | .022 | 1.4 | PCF1028CT-ND 7.69 66.63 256.25 | 2,000 | 308.00/M | ECH-U1H223JB5 
027 | 1.4 | PCF1029CT-ND 7.99 69.23 266.25 | 2,000 | 320.00/M | ECH-U1H273JB5 
033 | 2.0 | PCF1030CT-ND® 6.57 56.91 218.88 | 2,000 | 263.00/M | ECH-U1H333JB5 
.039 | 2.0 | PCF1031CT-ND 8.78 76.05 292.50 | 2,000 | 351.00/M | ECH-U1H393JB5 
ECH-U(C) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C 


~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC, 100VDC * Capacitance 


Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 
Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 
260°C maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 
230°C (temperature at cap surface) 


Dim. Cut Tape 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
Size | DC | pF |(mm)) Part No. 10 100 500 Oty. Pricing | Part No. 
ECH-U(C) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
.047 | 1.4 | PCF1162CT-ND® 5.18 44.92 172.75 | 3,000 | 207.00/M | ECH-U1H473GC9 
1913 .056 | 2.0 | PCF1163CT-ND® 5.51 47.78 183.75 | 3,000 | 221.00/M | ECH-U1H563GC9 
(4833) 50 | .068 | 2.0) PCF1164CT-ND@ 5.85 50.67 194.88) 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H683GC9 
.082 | 2.4 | PCF1165CT-ND® 6.47 56.03 215.50 | 2,000 | 259.00/M | ECH-U1H823GC9 
10 | 2.8 | PCF1166CT-ND® 7.13 61.78 237.63 | 2,000 | 285.00/M | ECH-U1H104GC9 
12) | 1.8 | PCF1167CT-ND@ 8.75 75.79 291.50 | 3,000 | 350.00/M | ECH-U1H124GC9 
2416 50 15 | 2.4 | PCF1168CT-ND 9.99 86.58 333.00 | 2,000 | 400.00/M | ECH-U1H154GC9 
(6041) 18 | 2.8 | PCF1169CT-ND@ 11.40 98.77 379.88 | 2,000 | 456.00/M | ECH-U1H184GC9 
.22 | 3.2 | PCF1170CT-ND@ 12.93 112.06 431.00 | 2,000 | 517.00/M | ECH-U1H224GC9 
01 | 1.4 | PCF1494CT-ND® 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1103GC9 
012 | 1.4 | PCF1495CT-ND 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1123GC9 
1913 100 .015 | 2.0 | PCF1496CT-ND 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1153GC9 
(4833) .018 | 2.0 | PCF1497CT-ND 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1183GC9 
.022 | 2.4 | PCF1498CT-ND 7.76 67.21 258.50 | 2,000 | 310.00/M | ECH-U1223GC9 
.027 | 2.8 | PCF1499CT-ND® 8.00 69.29 266.50 | 2,000 | 320.00/M | ECH-U1273GC9 
.033 | 1.8 | PCF1500CT-ND 9.45 81.90 315.00 | 3,000 | 378.00/M | ECH-U1333GC9 
oAt6 .039 | 2.0 | PCF1501CT-ND 9.67 83.79 322.25 | 3,000 | 387.00/M | ECH-U1393GC9 
(6041) 100) .047 | 2.4 | PCF1502CT-ND 10.18 88.21 339.25 | 2,000 | 407.00/M ) ECH-U1473GC9 
.056 | 2.8 | PCF1503CT-ND 10.42 90.29 347.25 | 2,000 | 417.00/M ) ECH-U1563GC9 
.068 | 3.2 | PCF1504CT-ND® 11.15 96.59 371.50 | 2,000 | 446.00/M | ECH-U1683GC9 
2820 .082 | 2.8 | PCF1505CT-ND 14.05 121.78 468.38 | 1,500 | 562.00/M ) ECH-U1823GC9 
(7150) 100) .10 | 3.0 | PCF1506CT-ND® 14.05 121.78 468.38 | 1,500 | 562.00/M ) ECH-U1104GC9 
12 | 3.4 | PCF1507CT-ND 14.66 127.04 488.63 | 1,500 | 586.00/M | ECH-U1124GC9 
2805 15 | 3.4 | PCF1508CT-ND@ 16.09 139.43 536.25 | 1,000 | 644.00 ) ECH-U1154GCV 
(7163) 100) .18 | 4.0 | PCF1509CT-ND 17.98 155.81 599.25 | 1,000 | 719.00 ) ECH-U1184GCV 
22 | 4.8 | PCF1S10CT-ND@ 19.62 170.07 654.13 | 1,000 | 785.00 | ECH-U1224GCV 
ECH-U(C) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
.047 | 1.4 | PCF1153CT-ND® 4.93 42.74 164.38 | 3,000 | 197.00/M | ECH-U1H473JC9 
1913 .056 | 2.0 | PCF1154CT-ND® 5.27 45.63 175.50 | 3,000 | 211.00/M | ECH-U1H563JC9 
(4833) 50 | .068 | 2.0) PCFI155CT-ND@ 5.55 48.13 185.13 | 3,000 | 222.00/M | ECH-U1H683JC9 
.082 | 2.4 | PCF1156CT-ND® 6.18 53.53 205.88 | 2,000 | 247.00/M | ECH-U1H823JC9 
10 | 2.8 | PCF1157CT-ND@ 6.72 58.21 223.88 | 2,000 | 269.00/M | ECH-U1H104JC9 
12) | 1.8 | PCF1158CT-ND@ 8.33 72.22 277.75 | 3,000 | 333.00/M | ECH-U1H124JC9 
2416 50 15 | 2.4 | PCF1159CT-ND® 9.49 82.26 316.38 | 2,000 | 380.00/M | ECH-U1H154JC9 
(6041) 18 | 2.8 | PCF1160CT-ND@ 12.49 108.23 416.25 | 2,000 | 500.00/M | ECH-U1H184JC9 
22 | 3.2 | PCF1161CT-ND® 12.35 107.02 411.63 | 2,000 | 494.00/M | ECH-U1H224JC9 
01 | 1.4 | PCF1477CT-ND@ 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1103JC9 
012 | 1.4 | PCF1478CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1123JC9 
1913 100 .015 | 2.0 | PCF1479CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1153JC9 
(4833) .018 | 2.0 | PCF1480CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1183JC9 
022 | 2.4 | PCF1481CT-ND 6.54 56.71 218.13 | 2,000 | 262.00/M | ECH-U1223JC9 
027 | 2.8 | PCF1482CT-ND 6.78 58.79 226.13 | 2,000 | 271.00/M | ECH-U1273JC9 
.033 | 1.8 | PCF1483CT-ND® 8.00 69.29 266.50 | 3,000 | 320.00/M | ECH-U1333JC9 
oAt6 .039 | 2.0 | PCF1484CT-ND 8.36 72.44 278.63 | 3,000 | 334.00/M | ECH-U1393JC9 
(6041) 100) .047 | 2.4 | PCF1485CT-ND 8.72 75.60 290.75 | 2,000 | 349.00/M | ECH-U1473JC9 
.056 | 2.8 | PCF1486CT-ND 8.84 76.64 294.75 | 2,000 | 354.00/M | ECH-U1563JC9 
.068 | 3.2 | PCF1487CT-ND 9.21 79.79 306.88 | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1683JC9 
2820 .082 | 2.8 | PCF1488CT-ND 12.60 109.20 420.00 | 1,500 | 504.00/M | ECH-U1823JC9 
(7150) 100) .10 | 3.0 | PCF1489CT-ND 13.08 113.39 436.13 | 1,500 | 523.00/M | ECH-U1104JC9 
12. | 3.4 | PCF1490CT-ND 13.20 114.43 440.13 | 1,500 | 528.00/M | ECH-U1124JC9 
2805 15 | 3.4 | PCF1491CT-ND 14.32 124.09 477.25 | 1,000 573.00 | ECH-U1154JCV 
(7163) 100) .18 | 4.0 | PCF1492CT-ND 15.80 136.89 526.50 | 1,000 | 632.00 | ECH-U1184JCV 
22 | 4.8 | PCF1493CT-ND@ 17.15 148.66 571.75 | 1,000 | 686.00 | ECH-U1224JCV 


ECH-U(X) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


+ Rated Voltage: 10VDC, 16VDC, 50VDC 


* Capacitance Tolerance: 2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s 
* Dissipation Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MOQ (20°C, 60s) * Reflow Soldering 
Conditions: 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C (temperature at cap surface) 


Dim. Cut Tape 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Panasonic 
Size | DC | uF |(mm) PartNo. 10 100 =©500 Qty. Pricing | Part No. 
.0033 | 0.7 | PCF1523CT-ND@ 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01332GX5 
40 .0039 | 0.7 | PCF1524CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01392GX5 
.0047 | 0.7 | PCF1525CT-ND@ 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01472GX5 
.0056 | 0.7 | PCF1526CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01562GX5 
0001 | 0.7 | PCF1441CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C101GX5 
.00012 | 0.7 | PCF1442CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C121GX5 
.00015 | 0.7 | PCF1443CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C151GX5 
.00018 | 0.7 | PCF1444CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C181GX5 
.00022 | 0.7 | PCF1445CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C221GX5 
.00027 | 0.7 | PCF1446CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C271GX5 
0603 .00033 | 0.7 | PCF1447CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C331GX5 
(1608) .00039 | 0.7 | PCF1448CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C391GX5 
16 .00047 | 0.7 | PCF1449CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C471GX5 
.00056 | 0.7 | PCF1450CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C561GX5 
.00068 | 0.7 | PCF1451CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C681GX5 
.00082 | 0.7 | PCF1452CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C821GX5 
.001 | 0.7 | PCF1453CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C102GX5 
0012 | 0.7 | PCF1454CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C122GX5 
0015 | 0.7 | PCFI455CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C152GX5 
.0018 | 0.7 | PCFI456CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C182GX5 
0022 | 0.7 | PCF1457CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C222GX5 
0027 | 0.7 | PCF1458CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C272GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1527CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01682GX5 
.0082 | 0.9 | PCF1528CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01822GX5 
01 | 0.9 | PCFI529CT-ND@ 2.94 25.51 98.13 | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01103GX5 
40 012 | 0.9 | PCF1530CT-ND 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01123GX5 
.015 | 0.9 | PCF1531CT-ND@ 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01153GX5 
.018 | 0.9 | PCF1532CT-ND 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01183GX5 
0805 022 | 1.1 | PCFIS533CT-ND® 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01223GX5 
027 | 1.1 | PCF1534CT-ND@ 3.90 33.77 129.88 | 3,000 | 156.00/M | ECH-U01273GX5 
(2012) .0033 | 0.9 | PCF1171CT-ND@ 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C332GX5 
.0039 | 0.9 | PCF1172CT-ND@ 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C392GX5 
.0047 | 0.9 | PCF1173CT-ND@ 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C472GX5 
16 | .0056 | 0.9 | PCF1174CT-ND® 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C562GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1175CT-ND 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C682GX5 
0082 | 1.1 | PCF1176CT-ND@ 3.48 30.19 116.13 | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C822GX5 
01 1.1 | PCF1177CT-ND@ 3.48 30.19 116.13 | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C103GX5 
012 | 0.9 | PCF1178CT-ND 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C123GX5 
015 | 0.9 | PCF1179CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C153GX5 
.018 | 0.9 | PCF1180CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C183GX5 
1206 16 .022 | 0.9 | PCF1181CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C223GX5 
(3216) 027 | 1.1 | PCF1182CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C273GX5 
033 | 1.1 | PCF1183CT-ND® 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C333GX5 
039 | 1.5 | PCF1184CT-ND 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C393GX5 
.047 | 1.5 | PCF1185CT-ND@ 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C473GX5 
056 | 1.5 | PCF1186CT-ND@ §.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C563GX5 
1210 16 068 | 1.5 | PCF1187CT-ND@ §.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C683GX5 
(3225) 082 | 2.1 | PCF1188CT-ND@ 6.29 54.54 209.75 | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C823GX5 
10 | 2.1 | PCF1189CT-ND@ 6.29 54.54 209.75 | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C104GX5 
.0001 | 0.9 | PCF1284CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H101GX5 
.00012 | 0.9 | PCF1285CT-ND 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H121GX5 
.00015 | 0.9 | PCF1286CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H151GX5 
.00018 | 0.9 | PCF1287CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H181GX5 
.00022 | 0.9 | PCF1288CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H221GX5 
.00027 | 0.9 | PCF1289CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H271GX5 
.00033 | 0.9 | PCF1290CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H331GX5 
.00039 | 0.9 | PCF1291CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H391GX5 
0805 50 .00047 | 0.9 | PCF1292CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H471GX5 
(2012) .00056 | 0.9 | PCF1293CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H561GX5 
.00068 | 0.9 | PCF1294CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H681GX5 
.00082 | 0.9 | PCF1295CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H821GX5 
.001 | 0.9 | PCF1296CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H102GX5 
0012 | 0.9 | PCF1297CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H122GX5 
0015 | 0.9 | PCF1298CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H152GX5 
0018 | 0.9 | PCF1299CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H182GX5 
.0022 | 0.9 | PCF1300CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H222GX5 
0027 | 0.9 | PCF1301CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H272GX5 
0033 | 0.9 | PCF1302CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H332GX5 
.0039 | 0.9 | PCF1303CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H392GX5 
4206 .0047 | 0.9 | PCF1304CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H472GX5 
(3216) 50 | .0056 | 0.9 | PCF1305CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H562GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1306CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H682GX5 
.0082 | 1.1 | PCF1307CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1H822GX5 
01 1.1 | PCF1308CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1H103GX5 
4210 012 | 1.1 | PCF1309CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 2,000 | 168.00/M | ECH-U1H123GX5 
(3225) 50 | .015 | 1.1 | PCF1310CT-ND® 4.20 36.37 139.88 | 2,000 | 168.00/M | ECH-U1H153GX5 
018 | 1.5 | PCF1311CT-ND@ 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H183GX5 


+ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic SMT Capacitors Digi®Reel’” Dim. Cut Tape 
ECW-U and ECH-U — Case | WV) Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
ECH-U(X) Series (Cont.) Size | DC uF |(mm)| Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
015 | 0.9 | PCFI198CT-ND@ 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C153Jx5 
Dim. Cut Tape 018 | 0.9 | PCF1199CT-ND 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C183Jx5 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic 022 | 0.9 | PCF1200CT-ND® 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C223Jx5 
Size | DC | vF |(mm) Part No. 10100500 | ty. | Pricing | PartNo. 1206 | 46 | .o27 | 1.1 | PcEI201CT-ND@ 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C273Jx5 
022 | 1.5 | PCF1312CT-ND@ 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H223GX5 (3216) 033-1 1.1 |) PCrI202cT-NDe 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C333uX5 
1210 | | .027 | 1.5 | PoFI3t3CT-ND® 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H273GX5 ‘39 | 15 RCC eComrNe ata’ aca ~qdaan (9 gon’ aya oonl| ECHATICSeuKS 
(3225) 033 | 2.1 | PCF1314CT-ND@ 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1H3336x5 a7 | 15 Renee Aaa a7ek dak ae (1 000° 478 co | ECILIN CATA 
039 | 2.1 | PCF1315CT-ND@ 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1H393GX5 ; : ; : aca la : 
047 | 1.5 | PCFIS48CT-ND@ 5.18 44.92 172.75 | 3,000 | 207.00/M | ECH-U1H473Gx9 056 | 1.5 CEICOSC ENE §.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1CSG3Jx5 
‘ose | 15 ReGetetoonnae 551 4778 18375 | 3,000 | 221.001m | EcH-UiHseaax9 | | 1210 | ,, | .068 | 1.5 | PCFI206CT-NDe 5.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1C683Jx5 
1913 | 50 | .068 | 1.5 | PCFISS0CT-ND® 5.85 50.67 194.88 | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H683GX9 | | (3225) 082) 2.1 | PCF1207CT-ND® 5.98 51.84 199.38 | 2,000 | 239.00/M | ECH-U1C823JX5 
(4833) og2 | 2.1 | PCFI551CT-ND@ 6.47 56.03 21.50 | 3,000 | 259.00/M | ECH-U1H823Gx9 10 | 2.1 | PCFI208CT-ND@ 5.98 51.84 199.38 | 2,000 | 239.00/M | ECH-U1C104JX5 
10 | 2.1 | PCFI5s2cT-NDe 7.13 61.78 237.63 | 3,000 | 285.00/M | ECH-U1H104Gx9 0001 | 0.9 | PCFI316CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H101UX5 
12 | 1.9 | PCF1S53CT-NDe 8.75 75.79 291.50 | 3,000 | 350.00/M | ECH-U1H124Gx9 00012 | 0.9 | PCF1317CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H121UX5 
2416 | | .18 | 1.9.) PoFtS54cT-NDe 9.99 86.58 333.00 | 3,000 | 400.00/M | ECH-U1H154Gx9 00015 | 0.9 | PCF1318CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/m | ECH-U1H151Ux5 
(6041) 18 | 2.5 | PCFI555CT-ND@ 11.40 98.77 379.88 | 2,000 | 456.00/M | ECH-U1H184GX9 00018 | 0.9 | PCF1319CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H181JX5 
22 | 2.8 | PCFI556CT-ND® 12.93 112.06 431.00 | 2,000 | 517.00/M | ECH-U1H224Gx9 ‘00022 | 0.9 | Pcr1320CT-NDe 286 24.77 95.25 | 3.000 | 114.00/M | ECH-U1H221UxS 
ECH-U(X) (High Grade Type) 5% Tolerance, Reflow Only .00027 | 0.9 | PCF1321CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H271JX5 
00033 | 0.9 | PCF1322CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H331Ux5 
0033 | 0.7 Regen eTND eB: 2H 08: 92:63.) 22000) | 1M :O0/M /EGH-U0TS32X5 00039 | 0.9 | PCF1323CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H391UX5 
10 | 208? | °” ey pb dame demo sel poem RG Ue aca 0805 00047 | 0.9 | PCF1324CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H471Ux5 
0047 | 0.7 | PCF1513CT-ND® 2.78 24.08 92.63 | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01472JX5 50 |“ ‘ : j alee : 
‘cose | 07 Resctenaentin 278 24.08 92.631 4.000 | 111.00 | EcH-Uo1se2Ixs | | (2012) 00056 | 0.9 | PCF1325CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H561JX5 
0001 | 0.7 | PCFI459CT-ND@ 263 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C101JX5 ila ees OSI BOBS 2a TE = B.28 9,000; | T1400: | EG UT HBB INNS 
.00012 | 0.7 ) PCF1460CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C121JX5 00082 | 0.9 | PCF1327CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H821Ux5 
.00015 | 0.7 | PCF1461CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C151JX5 -001 | 0.9 ) PCF1328CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H102JX5 
00018 | 0.7 | PCF1462CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C181Jx5 0012 | 0.9 | PCF1329CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H122Jx5 
00022 | 0.7 | PCF1463CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C221Jx5 0015 | 0.9 | PCF1330CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H152Ux5 
“00027 | 0.7 | PCF1464CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C271Jx5 0018 | 0.9 | PCF1331CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H182Ux5 
0603 .00033 | 0.7 | PCF1465CT-ND® 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C331JX5 0022 | 0.9 | PCF1332CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H222UX5 
(1608) .00039 ) 0.7 | PCF1466CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C391JX5 0027 | 0.9 | PCF1333CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H272UX5 
16 | Jonse| cy MMR «cies ose ren | coon | tonton | Eeieuigeetixe 0033 | 0.9 | PCFI334CT-ND@ 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H332JX5 
: 0039 | 0.9 | PCF1335CT-ND 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H392Ux5 
00068 | 0.7 | PCF1469CT-ND 263 2275 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C681Jx5 ‘0027 | 0.9 ACerS 66° 41.72 12200'|'8.000' |46.0on | EGHEUTHA7DINE 
00082 | 0.7 | PCF1470CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C821Jx5 1208 | | ‘ooss | o9 NRCan Bes gig). 1498 bal | anon 4s oui A EGHAIRED IE 
001 | 0.7 | PCF1471CT-ND@ 2.63 22.75 87.50. 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C102Jx5 | | (3216) : ; : : me [fee ; 
pot | 07 Mepetecants 263 2275 8750} 4000 | 105.00/m | ECH-U1C122)Xs 0068 | 0.9 | PCF1338CT-ND® 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H682Ux5 
.0015 | 0.7 | PCF1473CT-ND@ 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C152UX5 0082 | 1.1 | PCF1339CT-ND 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H822Jx5 
0018 | 0.7 | PCF1474CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C182JX5 01 | 1.1 | PCFIS40CT-ND® 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H103JX5 
0022 | 0.7 | PCF1475CT-ND® 263 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C222Jx5 012 | 1.4 | PCFI341CT-ND 4.02 34.81 133.88 | 2,000 | 161.00/M | ECH-U1H123JX5 
0027 | 0.7 | PCF1476CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C272Jx5 015 | 11) PCF1342cT-ND@ 4.28 37.05 142.50 | 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H153UX5 
0068 | 0.9 | PCFI515CT-ND 278 24.08 92.63 | 3,000 | 111.00/M | ECH-U01682JX5 in16 018 | 1.5 | PCF1343CT-ND® 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H183JX5 
0082 | 0.9 | PCFIS16CT-ND 2.78 24.08 92.63 ) 3,000 | 111.00/M | ECH-U01822JX5 50 | .022 | 1.5 | PCF1344CT-ND@ 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H223UX5 
01 | 0.9 | PCFIS17CT-ND® 2.78 24.08 92.63) 3,000 | 111.00/M | ECH-Uot103ux5 | | (3225) 027 | 1.5 | PCFI345CT-ND@ 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H273JX5 
jo | “O12 | 0-9 ueaITeC ND BAO: 29:98 113.98 | 81000") 186.00/M HECH UOT 2SUXS 033 | 2.1 | PCFI346CT-ND@ 5.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/m | ECH-U1H333JX5 
~ - an = = — - an ee 039 | 2.1 | PCF1347CT-ND@ 5.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1H393JXx5 
‘022 | 14 Rooter a4o 2948 11338 | 3.000 | 136.00 | ECH-UOT223NK5 047 | 1.5 | PCFI557CT-ND@ 4.93 42.74 164.38 | 3,000 | 197.00/M | ECH-U1H473JX9 
0805 027 | 1.4 | PCF1522CT-ND 3.73 32.34 124.38 | 3,000 | 149.00/M | ECH-U01273JX5 1913 056 | 1.5 neh ssccine. §.27 45.63 175.50 | 3,000 | 211.00/M | ECH-UIHS63)x9 
(2012) 0033 | 0.9 | PCFII90CT-NDe 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/m | ECH-U1C332Jx5 | | (4g3q) | 50 | -068 | 1-6 | POFISS9CT-NDe 5.55 48.13 185.13 | 3,000 | 222.00/M | ECH-U1H683Ix9 
‘0009 | 09 eaeeate tines 2.99 2594 9975| 3.000 | 120.00/m | ECH-U1C392)X5 082 | 2.1 | PCFI560CT-ND® 6.18 53.53 205.88 | 3,000 | 247.00/M | ECH-U1H823Jx9 
0047 | 0.9 | PCF1192CT-ND® 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C472Jx5 10 | 2.1 | PCFIS6ICT-ND® 6.72 58.21 223.88 | 3,000 | 269.00/M | ECH-U1H104Jx9 
ag | 2058 | 9.9 | PoFI193CT-ND 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C562Jx5 42 | 1.9 | PCFI562cT-NDe 8.33 72.22 277.75 | 3,000 | 333.00/M | ECH-U1H124Jx9 
0068 | 0.9 | PCFI194CT-ND@ 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C682Jx5 2416 |g, | 15 | 1.9] PCFI563CT-ND® 9.49 82.26 316.38 | 3,000 | 380.00/M | ECH-U1H154Jx9 
0082 | 1.1 | PCF1195CT-ND 3.35 29.02 111.63 | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C822Jx5 | | (6041) 18 | 25 | PCFI564CT-ND® 12.49 108.23 416.25 | 2,000 | 500.00/M | ECH-U1H184Jx9 
01 | 1.1 | PCFII96CT-ND® 3.95 29.02 111.63 | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C103Jx5 22 | 28 | PCFIS65CT-ND® 12.35 107.02 411.63 | 2,000 | 494.00/M | ECH-U1H224Jx9 
012 | 09 | PCF1197CT-ND@ 3.68 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C123JX5 | } For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Panasonic sit Capacitors EcP-u (SF Submicron) 


FEATURES: ¢ Small in size * Low ESR ° Excellent sound quality 
APPLICATIONS: ¢ Coupling * Decoupling * Noise Reduction 


SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dissipation Factor: 1.5% maximum (20°C, 1kHz) 
¢ Withstand Voltage: Between terminals rated voltage (VDC) x 175%, 1 to 5s * Insulation Resistance: C<0.33uF: 
1000MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s), C>0.33yF: 300MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s) * Soldering Reflow 


Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 


Reel” 


Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. Dimensions of Land -mm 
Element Type / Case Size A B c 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to yp 
10g) or be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. This capacitor shall be teen J2 (0805) 0.8 2.4 14 
used in only reflow method. Don’t use in flow, dipping, or VPS soldering method. H1-H2-H3 (1206) 18 3.6 14 
A recommended solder paste thickness is between 0.10 (mm) and 0.15 (mm). G2 (1210) 18 3.6 2.3 
Case wy Cap. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Size DC uF L WwW H e1 Type Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
en 16 0.10 2.0 1.25 1.0 0.45 +0.25) 0.6min. J2 PCF1126CT-ND 3.30 28.60 110.00 PCF1126TR-ND 3,000 132.00/M ECP-U1C104MA5 
0.15 08 H1 PCF1127CT-ND 3.94 34.13 131.25 PCF1127TR-ND 3,000 158.00/M ECP-U1C154MA5 
1206 0.22 0.8 H1 PCF1128CT-ND 4.61 39.98 153.75 PCF1128TR-ND 3,000 185.00/M ECP-U1C224MA5 
(3216) 16 0.33 3.2 1.6 1.0 0.65+0.3| 1.0min. H2 PCF1129CT-ND 4.61 39.98 153.75 PCF1129TR-ND 3,000 185.00/M ECP-U1C334MA5 
0.47 14 H3 PCF1130CT-ND 5.25 45.50 175.00 PCF1130TR-ND 2,000 210.00/M ECP-U1C474MA5 
0.68 14 H3 PCF1131CT-ND 5.25 45.50 175.00 PCF1131TR-ND 2,000 210.00/M ECP-U1C684MA5 
1210 
(3225) 16 1.0 3.2 25 14 0.65+0.3| 1.0min. G2 PCF1132CT-ND 5.85 50.70 195.00 PCF1132TR-ND 2,000 234.00/M ECP-U1C105MA5 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1725 


en 
Panasonic M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 m0. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 


Style: Straight Radial Leads 


Typical 
Capacitance Change 


‘ : BMAX 
resistant resin coated body. Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for 5 aac al i 
Applications: seconds. Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. i 
Blocking, by-pass and coupling of D.C. and CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE t 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, Tt. 
and noise suppression circuits. General purpose 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, GMAX F 20 MIN 
usage. FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: (787) —||-—ed 
Specifications: KT1805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; 
: istic CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, 
ik Selva Tanporere tengo: ACR tere (FoU: Mechlean TOV Albee AU AN, As oe ee ee ee 
“ A ce f Clad-Steel Wire Temperature (°C) 
Construction: Polyester film, non-inductive, AMM. 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF} A | B | C /F#1.25] G | d |Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. uF} A | B | C {F+1.25} G | d |Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
200 WV DC 12 |20.0 ) 8.5 |17.5} 15.0 | 3 | 0.8 |P1054-ND 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M | ECQ-M2124KZ 
cot loo lsolo0] 55] 2 Jos lpioce-nDe 464 1370 82.00 76.00/M 74.00/M] Eco-M2t02Kz 15 |20.0) 9.5 |18.5) 15.0] 3 |0.8|}P1055-ND® 2.91 24.25 145.00 135.00/M 126.00/M| ECQ-M2154KZ 
; . : : i : . . ; ‘ . 18 | 23.0 )13.0/22.0) 18.5 | 3 | 0.8 | P1056-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M | ECQ-M2184KZ 
0012) 9.0 5.0/9.0) 5.5 | 2 |0.6)P1030-ND@ 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECO-M2122K2| | 55 |93.0 |14.0/23.0| 185 | 3 |0.8|P1057-ND@ 4.32 36.00 215.00 200.00/M 187.00/M| ECQ-m2224Kz 
0015] 9.0 |5.0)9.5} 5.5 | 3 |0.6|P1031-ND® 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M]| ECQ-M2152KZ 400 WV DC 
0018] 9.0 |5.5)9.5} 5.5 | 3 |0.6|}P1032-ND® 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2182KZ 001 111.0/55195| 65 | 2 |06\P1058-NDe 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| Eca-4102kz 
0022) 9.0 |6.0 /10.0) 5.5 | 3 | 0.6)P1033-ND@ 1.37 11.40 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-M2222KZ | |.9912]11.0/6.0 |10.0] 6.5 | 2 |0.6/P1059-ND® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4122kz 
0027/90 150/901 55 | 3 lo6|Pt034-ND® 145 12.08 72.00 67.00M 63.00/m| Eco-m2272Kz .0015|11.0|6.0 }10.0) 6.5 | 2 |0.6|P1060-ND® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4152KZ 
.0018|11.0 |6.0 10.0) 6.5 | 2 | 0.6 |P1061-ND@ 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M | ECQ-M4182KZ 
0033) 9.0 )5.0/9.0) 55 | 3 | 0.6 |P1035-ND@ = 1.51 12.60 75.00 70.00/M —65.00/M | ECQ-M2332KZ | | go9/11.9]65 10.5] 65 | 2 [0.6 |P1062-ND® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-M4222Kz 
.0039]}12.0|5.5)9.5} 7.5 | 3 |0.6|P1036-ND® 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M]| ECQ-M2392KZ 
.0047|12.0|6.0) 9.5} 7.5 | 3 |0.6|P1037-ND® 1.45 12.05 72.00 67.00/M 63.00/M| ECQ-M2472KZ /0027)12.0/6.0 10.0) 7.5 | 2 | 06 ae TSE TEAS (BEO0. CSUN: SBS.O0IM ELE MSE IENe 
.0033}12.0|6.5 }10.5) 7.5 | 2 |0.6|P1064-ND® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M]| ECQ-M4332KZ 
.0056}12.0|6.0) 9.5} 7.5 | 3 |0.6|P1038-ND® 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M]| ECQ-M2562KZ 0039/12.0 16.5 |10.5| 7.5 | 2 |o6 |P1o65-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-m4392kz 
.0068]12.0/6.0 |10.5| 7.5 | 3 |0.6/P1039-ND® 1.38 11.48 69.00 64.00/M 60.00/m| Eca-m2682Kkz| |-2047|14.0)6.0 /10.0/ 9.5 ) 2 | 0.6 )PI066-ND® 1.37 11.43 68.00 63.00/M —59.00/M | ECQ-M4472KZ 
0082/14.0/55 10.01 95 | 3 | 0.6 |Pto4o-no 140 14.63 69.00 65.00/M 60.00/m| Eca-m2s22Kz .0056|14.0 | 6.0 }10.0) 9.5 | 2 |0.6 |P1067-ND® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4562KZ 
01 /14.0/6.0|10.0/ 9.5 | 3 |0.6/P1041-ND® 1.57 13.08 78.00 73.00/M  68.00/M| ECQ-M2103KZ| |.0068}14.0]6.5 |10.5} 9.5 | 3 | 0.6 |P1068-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M | ECQ-M4682KZ 
oi2l140/60l105 95 | 3 |o6|Ptoa-ND 1.58 13.13 78.00 73.00 68.com| Eca-me123Kz| |0082|14.0|6.5 |12.0] 95 | 3 |0.6|P1069-ND® 1.41 11.75 70.00 65.00/M _61.00/M/ ECa-M4822kz 
015 11401651115 95 | 3 106 |pi04a-np 142 41.85 71.00 66.00/M 62.00/m| ECo-M2153Kz 01 /14.0)7.0 |12.5) 9.5 | 3 |0.6|P1070-ND® 1.41 11.75 70.00 65.00/M  61.00/M]| ECQ-M4103KZ 
.012 |17.0)6.0 ]12.0) 12.5 | 3 |0.6 |P1071-ND® 1.49 1238 74.00 69.00/M 64.00/M]| ECQ-M4123KZ 
018 /17.0)5.5 |10.0/ 12.5| 3 |0.6|P1044-ND® 1.72 14.35 86.00 80.00/M 75.00/M| ECQ-M2183KZ .015 |17.0 | 6.5 |12.5) 12.5 | 3 | 0.6 |P1072-ND@ 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M| ECQ-M4153KZ 
022 |17.0]5.5 |11.0| 125| 3 |0.6)P1045-ND@ 1.75 14.60 87.00 81.00/M 76.00/M| ECO-M2223KZ| | o4g |47.9|7.0 1301 125! 3 |o6lPio73-ND® 1.49 1238 74.00 69.00/M 64.00/M| ECa-m4183Kz 
027 |17.0)6.0 ]11.0} 12.5} 3 |0.6|P1046-ND® 1.59 13.28 79.00 74.00/M 69.00/M]| ECQ-M2273KZ 022 |17.0) 7.5 |13.5] 12.5 | 3 | 0.6 |P1074-ND® 1.64 13.65 81.00 76.00/M 71.00/M]| ECQ-M4223KZ 
033 17.0) 6.5 ]11.5} 12.5} 3 |0.6|P1047-ND® 1.70 14.13 84.00 78.00/M 73.00/M]| ECQ-M2333KZ .027 |20.0 | 7.0 |14.5) 15.0 | 2 | 0.7 |P1075-ND 1.79 14.90 89.00 83.00/M 77.00/M| ECQ-M4273KZ 
.039 |17.0]6.0 13.5] 125] 3 [0.6]P1048-ND 2.03 16.90 101.00 94.00/M 88.00/M) ECO-m2393KZ| ]-33 20.0)7.5 |15.0) 15.0) 2 |0.7 )P1076-ND@ 1.90 15.85 95.00 88.00/M_—82.00/M) ECO-M4333KZ 
.039 | 20.0) 8.5 ]16.0) 15.0 | 3 | 0.7 |P1077-ND® 2.02 16.80 100.00 93.00/M  87.00/M]| ECQ-M4393KZ 
.047 |17.0)6.5 |14.0} 12.5 | 3 |0.6|P1049-ND® 1.80 15.03 90.00 83.00/M 78.00/M]| ECQ-M2473KZ 
.047 |20.0 ) 9.0 |16.5) 15.0 | 3 | 0.7 |P1078-ND® 2.17 18.08 108.00 100.00/M 94.00/M]| ECQ-M4473KZ 
056 |20.0/6.5 14.0 145) 3 0.6 TDS 182. 16.00: 196,00" -B9:00/M «69.00/01 | ECO:MeSGoKZ .056 |23.0 | 8.5 |15.5) 18.0 | 3 | 0.7 |P1079-ND 2.35 19.58 117.00 109.00/M 102.00/M | ECQ-M4563KZ 
068 [20.0 | 7.0 /14.5) 14.5 | 3 | 0.6 |PIOS1-ND® 2.03 16.90 101.00 94.00/M — 88.00/M) ECQ-M2683KZ | | ggg |23.0|9.0 |16.5] 18.0| 3 | 0.7 /P1080-ND@ 2.66 22.18 132.00 123.00/M 115.00/M| ECQ-m4683KZ 
082 )20.0 | 7.5 /15.0} 15.0) 3 | 0.6 |P1052-ND 2.08 17.30 103.00 96.00/M 90.00/M| ECQ-M2823KZ 082 24.0) 9.5 ]17.0) 18.0) 3 |0.8|P1081-ND® 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M]| ECQ-M4823KZ 
1 /20.0) 8.0 }17.0} 15.0} 3 |0.6|}P1053-ND® 2.88 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M]| ECQ-M2104KZ -1 24.0 /10.0/19.0] 18.0] 3 | 0.8 |}P1082-ND® 3.31 27.55 164.00 153.00/M 143.00/M]| ECQ-M4104KZ 


RoHS Compliant 


Panasonic Metallized Polyester Capacitors — ECQE(C) Type 


Features: 


* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame classification, meets 


requirements of IEC950) 


* Operating temperature range: -25°C ~ 85°C (105°C*) ( 
and pulse current derating) 


* Capacitance Tolerance: +10% 


*Requires voltage, current 


seconds at 200% of rated voltage 


¢ Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The 
capacitor shall be applied the voltage through a resistor of 2k or more when 
charged and discharged.) Between Terminal s connected together and case: 1-5 


Solder plated 
copper-clad steel wire 


Application: * Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C>0.33HF) (a)} (b) 
¢ Interference suppressor for active circuits 3,000 MO/F or more (when C>0.33yF) at 100VDC+15V for 60+5 seconds, at O.tuF K 
Electrical Specifications: 20°C @450v 
Resstectet ECQECL__|(Date Code) 
* Rated Voltage: 450VDC * Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc uF ance [6 iT H [F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND 62 53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND 89 77 64 38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 AT ECQ-E2W334KC 
450 A7 10% 18.0 9:5) 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1.12 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND 1.77 1.53 1.27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1726 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic P-Series Polypropylene Capacitors 


Features: * Wide capacitance range » Close capacitance tolerance * High insulation resistance »* Low dissipation factor 


* Non-inductive construction * Epoxy resin coating 


Applications: » Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to UHF range Pulse, logic and timing circuit * Light duty 


pulse forming network « Filter and noise suppressi 


Electrical Specifications: * Reference Standard: EIAJ RC-3670A »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Dissipation Factor: 


jon circuit 


1% maximum at 1KHz and 25°C » Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage * Insulation Resistance: 


45,000MO minimum, for values less than .33yF. 15,000 MO/yF minimum, for .33yF and greater. (Measured after a 


2-minute charge at rated voltage and 25°C.) 


PANASONIC ECQ-P CROSS REF.: Sprague: 715P Westlake: 173/174 Mepco: 719E1/719H1 Secor: PFDS/PFDR 


Roderstein: KP1835 Wima: FKP CSF Thompson: PL/PS Rubycon: PP Nisseip: APS/APA. 


WV) Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
— > me 12.7, DC] wF |ance/ L Waa F |G | d | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
H 0001 | 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3101-ND@ 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H101JZ 
ah 00012} 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3121-ND® 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H121JZ 
7 Solder plated 00015] 5% | 8.5 | 45/75) 50 /1.0/05/P3151-ND® 23 199 16.58 99.00 | ECQ-P1H151JZ 
G E copper clad 00018) 5% | 85145) 7.5| 5.0 ]1.0/05/P3181-ND@ 23 199 16.58 99.00 | ECQ-P1H181JUZ 
E steel ey 50 00022) 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5| P3221-ND@ 231.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H221JZ 
“ d 00027) 5% | 85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0) 0.5|P3271-ND® 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H271JZ 
| 00033) 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0) 0.5|P3331-ND® 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H331JZ 
00039) 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 1.0) 0.5|P3391-ND® 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H391JZ 
00047) 5% | 85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0) 0.5|P3471-ND@ 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H471JZ 
WV | Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Tape and Box Pricing Panasonic 00056) 5% | 85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0/0.5| P3561-ND® 231.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H561JZ 
DC| pF jance| L | T | H F [d= | PartNo. 500 1,000 5,000 Part No. 00068) 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0) 0.5} P3681-ND@ 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H681JZ 
0001! 5% 185/45)75150]05 | P3101TB-NDe — 138.00  133.00/M | ECQ-P1H101Uz3 00082) 5% | 85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0) 0.5} P3821-ND® 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H821JZ 
" 001 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3102-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H102GZ 
00012) 5% |8.5 | 4.5] 7.5 | 5.0/0.5 | P3121TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H121JZ3 
0012 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3122-ND® AB 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H122GZ 
00015) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3151TB-ND@ — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H151JZ3 0015| 2% 1851 45)75) 5.0 /1.010.5|P3152-NDe 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H152Gz 
00018) 5% |8.5 | 4.5] 7.5} 5.0/0.5 | P3181TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H181JZ3 ; ey A 7 7 i rai “ a 3 ~ 
oo022! 5% |a5 | 4 olo P3291 TB-ND 438.00 133.00/M | Eco-P1H221J73 0018 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3182-ND® AB 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H182GZ 
: es ae 188 00 zi 0022 | 2% | 85 | 45/75 | 5.0 |1.0]0.5/P3222-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECa-P1H222Gz 
00027) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0/0.5 | P3271TB-ND@ — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H271JZ3 0027 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3272-ND® AGB 3.90 32.50 194.00 ) ECQ-P1H272GZ 
00033) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0/0.5 | P3331TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H331JZ3 0033 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3332-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H332GZ 
00039) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0/0.5 | P3391TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H391JZ3 0039 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5| P3392-ND@ AB 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H392GZ 
00047) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0/0.5 | P3471TB-ND@ — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H471JZ3 0047 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3472-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H472GZ 
00056) 5% |8.5 | 4.5] 7.5} 5.0] 0.5 | P3561TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H561JZ3 50 0056 | 2% | 8.5 | 4.5 | 8.0 | 5.0 |1.0| 0.5] P3562-ND® AQ 4.20 35.00 209.00 | ECQ-P1H562GZ 
oo06s} 5% 1851451751 50105 | P36s1TB-NDe — 138.00  133.00/M | ECO-P1H681JZ3 0068 | 2% | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 5.0 |1.0| 0.5] P3682-NDo 9 4.20 35.00 209.00 | ECQ-P1H682GZ 
is 0082 | 2% | 12.0) 5.5 | 9.0 | 7.5 |1.0| 0.6] P3822-ND® AQ 4.20 35.00 209.00 | ECQ-P1H822GZ 
00082) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3821TB-ND@ — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H821JZ3 
01 2% |12.0| 5.0 | 8.5 | 7.5 |1.0| 0.6] P3103-ND@ 53 4.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H103GZ 
001 | 2% |85 | 4.5] 7.5} 5.0) 0.5 | P3102TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H102GZ3 
012 | 2% | 12.0) 5.5 | 9.0 | 7.5 |1.0} 0.6) P3123-ND 53 4.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H123GZ 
0012} 2% |85 | 4.5] 7.5} 5.0) 0.5 | P3122TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H122GZ3 ia 
001s} 2% 185145175) 50/05 | P31527B-ND 193.00 187.00/M | Eco-P1H152G73 015 | 2% | 12.0) 5.0 | 9.0 | 7.5 |1.0| 0.6] P3153-ND® 53 4.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H153GZ 
: |" z z : E _ : 018 | 2% | 12.0) 5.5 | 9.5 | 7.5 |1.0| 0.6] P3183-NDe 57 =4.86 40.50 242.00 | ECQ-P1H183GZ 
50) 0018] 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0) 0.5 | P3182TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H182GZ3 022 | 2% | 12.0) 5.5 |10.5} 7.5 |1.0| 0.6] P3223-ND® 57 4.86 40.50 = 242.00 | ECQ-P1H223GZ 
0022 | 2% |85 | 4.5] 7.5} 5.0) 0.5 | P3222TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H222GZ3 027 | 2% |12.0| 6.0 |11.0| 7.5 |1.0 | 0.6] P3273-NDo 59 5.07 42.25 252.00 | ECQ-P1H273GZ 
0027 | 2% |8.5 | 4.5| 7.5} 5.0/0.5 | P3272TB-ND — 193.00  187.00/M | ECQ-P1H272GZ3 033 | 2% | 12.0) 6.5 |11.5] 7.5 |1.0| 0.6] P3333-ND® 59 5.07 42.25 252.00 | ECQ-P1H333GZ 
0033 | 2% |8.5 | 4.5| 7.5) 5.0/0.5 | P3332TB-ND@ — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H332GZ3 039 | 2% | 14.5) 5.5 | 12.0} 10.0} 1.0 | 0.6] P3393-NDe 64 5.52 46.00 275.00 | ECQ-P1H393GZ 
0039 | 2% |8.5 | 4.5] 7.5} 5.0] 0.5 | P3392TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H392GZ3 047 | 2% | 14.5} 6.0 | 12.5 | 10.0} 1.0 | 0.6) P3473-ND® 64 5.52 46.00 275.00 | ECQ-P1H473GZ 
0047] 2% 185145175] 5.0105 | p3472TB-NDe — 193.00 187.00/M | ECO-P1H4726Z3 056 | 2% | 14.5) 6.5 | 13.5} 10.0} 1.0 | 0.6] P3563-ND® 72 615 51.25 306.00 | ECQ-P1H563GZ 
i 068 | 2% |14.5| 7.0 | 14.0| 10.0] 1.0 | 0.6] P3683-ND® 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H683GZ 
0056 | 2% |8.5 | 4.5] 8.0} 5.0) 0.5 | P3562TB-ND® — 206.00 199.00/M | ECQ-P1H562GZ3 
6 082 | 2% | 17.0) 7.0 | 14.0} 12.5} 1.0 | 0.6] P3823-NDe 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H823GZ 
0068 | 2% |8.5 | 5.0] 8.0} 5.0) 0.5 | P3682TB-ND® — 206.00 199.00/M | ECQ-P1H682GZ3 
| 2% |17.0| 7.5 | 14.5) 12.5 | 1.0 | 0.6] P3104-ND@ 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H104GZ 
0082 | 2% |12.0) 5.5 | 9.0} 5.0] 0.6 | P3822TB-ND — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H822GZ3 ‘ 
01 2% 1120/5018 0106 | P3103TB-ND 221.00 214.00/M | ECQ-P1H103GZ3 12 | 2% |17.0} 8.5 | 15.5} 12.5 | 1.0 | 0.6] P3124-NDe 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECQ-P1H124GZ 
2 h (12.0) 6. 5 | 5: = ENDe, — = -00/ = 15 | 2% | 20.0} 8.0 | 15.5} 15.0} 1.0 | 0.6) P3154-ND® 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECQ-P1H154GZ 
012 | 2% |12.0] 5.5 | 9.0 | 5.0] 0.6 | P3123TB-ND@ — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H123GZ3 18 | 2% | 20.0| 9.0 | 16.0| 15.0 |1.0 | 0.6| P3184-NDo 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H184GZ 
015 | 2% |12.0) 5.0} 9.0 | 5.0] 0.6 | P3153TB-ND® — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H153GZ3 22 | 2% | 20.0} 9.5 | 17.0} 15.0} 1.0 | 0.6] P3224-ND® 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H224GZ 
018 | 2% |12.0] 5.5 | 9.5} 5.0) 0.6 | P3183TB-ND® — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H183GZ3 27 | 2% | 20.0 | 10.5} 18.0} 15.0} 1.0 | 0.6] P3274-ND@ 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H274GZ 
022 | 2% |12.0] 5.5 | 10.5} 5.0) 0.6 | P3223TB-ND® — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H223GZ3 33 | 2% | 22.5 | 10.0} 19.5} 17.5 | 1.0 | 0.8] P3334-ND® 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H334GZ 
027 | 2% |12.0] 6.0 | 11.0} 5.0 | 0.6 | P3273TB-ND® 136.50 —  264.00/M | ECQ-P1H273GZ3 39 | 2% | 22.5 | 11.0) 20.0] 17.5 | 1.0 | 0.8) P3394-ND@ 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H394GZ 
033 | 2% 112.0] 6.5 111.5] 5.0] 0.6 | P3333TB-ND@ 136.50 —  264.00/M | ECQ-P1H333GZ3 AT | 2% | 22.5) 12.0] 21.0) 17.5 ]1.0| 0.8] P3474-ND® 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H474GZ 
@ RoHS Compliant 
. A . 0075 ~ .47 uF -0001 ~ .0068 LF 
ECQ-P (Z) Series Polypropylene Film Capacitors inet, Lene _ 
x I) x 
Non-inductive construction using Polypro- Applications: above 70°. See data sheet for details.) i 
pylene film with epoxy resin coating. * Dolby circuits ¢ Dissipation Factor: 0.1% maximum at H max H max 
* Oscillation circuits 1kHz and 20° * Withstand Voltage: Between Solder-plated 
Features: | cake? terminals: Rated voltage: (VDC) x 250% 1-5 2 ~—Copper-clad 
* Excellent temperature and frequency char- Electrical Specifications: seconds ° Insulation Resistance: C < 0.33uF: 45205 +05 steel wire 
acteristics * Temperature Range: -40°C ~ 85°C *Rated 45000MQ minimum C > 0.33yF: 15000MQ pF | Od+0.8 
¢ Excellent long term stability Voltage: 50VDC, (Voltage derating is required minimum (20°C Rated Voltage - 60s) S208 S408 
WV) Cap. /Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| uF ance | L T H s d_ | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| uF | ance} L i H s d_ | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.0001 | 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3889-ND@ .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H101JZW 0.047 | 2% |14.5] 6.0 | 17.5 | 5.0 | 0.60 | P3921-ND® 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H473GZW 
0.00012} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3890-ND 23° 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H121JZW 0.056 | 2% |14.5] 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3922-ND@ 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H563GZW 
0.00015} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3891-ND@® .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H151JZW 0.068 | 2% | 14.5] 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3923-ND@ 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H683GZW 
0.00018} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3892-ND@ .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H181JZW 0.082 | 2% |17.0| 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3924-ND@ 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H823GZW 
0.00022} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3893-ND@ 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H221JZW 0.1 2% |17.0| 7.5 | 19.5 | 7.5 | 0.60 | P3925-ND@ 82 7.06 58.83 352.95 | ECQ-P1H104GZW 
0.00027} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3894-ND@® .23 1.94 16.20 97.20 ) ECQ-P1H271JZW 0.12 | 2% |17.0| 8.5 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3926-ND@ 1.03 8.81 73.45 440.70 | ECQ-P1H124GZW 
0.00033) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3895-ND® .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H331JZW 0.15 | 2% |20.0| 8.0 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3927-ND® 1.03 8.81 73.45 440.70 | ECQ-P1H154GZW 
0.00039} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3896-ND 23° 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H391JZW 0.18 | 2% | 20.0] 9.0 | 21.0 ) 10.0 | 0.60 | P3928-ND@ 1.10 9.41 78.45 470.70 | ECQ-P1H184GZW 
0.00047) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 / 0.50 | P3897-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H471JZW 0.22 | 2% | 20.0) 9.5 | 22.0 | 10.0 | 0.60 | P3929-ND® 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECO-P1H224GZW 
0.00056] 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3898-ND@ 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H561JZW 0.27 _| 2% |20.0/10.5 | 23.0 | 10.0 | 0.60 | P3930-ND@ 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECO-P1H274GZW 
0.00068) 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3899-ND@® 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H681JZW 0.33 | 2% |22.5]/10.0] 24.5 [12.5 | 0.80 | P3931-ND® 1.33 11.39 94.88 569.25 | ECQ-P1H334GZW 
0.00082) 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3900-ND@® 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H821JZW 0.39 | 2% |22.5]11.0) 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3932-ND®@ 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H394GZW 
0.0011 | 2% | 85 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3901-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-PIH102GZW 0.47 | 2% |22.5|12.0) 26.0 | 12.5 | 0.80 | P3933-ND® 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H474GZW 
0.0012 | 2% | 8.5/4.5] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3902-ND®@ .35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H122GZW oot | im |a5 145/125) 50 1050 | p3824-ND® 63 542 45.15 270.90 |ECO-P1H102FZW 
0.0015 | 2% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3903-ND@ .35 3.04 25.30 _151.80 | ECO-P1H152GZW ooott! 1% |35\45 1125/50 | 050 | P3e25-ND® 63 542 4515 27090 | ECO-PIH112F7W 
50 Aone a He io 2 ee Re rern = a a i Saas 50 rp oot2] 1% [85 |45 | 125 | 5.0 | 0.50 | P3826-ND® 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-PIHT22FZW 
_ . ‘ . ‘: ND® 5 ; # 0.0013 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3827-ND@ 63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H132FZW 
0.0027 | 2% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3906-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H272GZW 0.0015) 1% 185/45) 12.5 | 5.0 | 0.50 |P3828-ND@® .63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H152FZW 
0.0033 | 2% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50) P3907-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H332GZW 0.0016 | 1% |85|45|125| 5.0 | 0.50|P3e29-NDe® 63 542 45.15 270.90 | ECa-PiHt62FZW 
0.0039 | 2% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3908-ND@ 353.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H392GZW 0.0018) 1% | 85/45) 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3830-ND@ 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H182FZW 
0.0047 | 2% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3909-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H472GZW 0.002 | 1% |85145112.5|5.0 | 0.50 | P3831-ND@® 63 542 45.15 270.90 | ECQ-PIH202FZW 
0.0056 | 2% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3910-ND@ .38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H562GZW ; 9 i i : : i F : : ‘ 
0.0022 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3832-ND@ 63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H222FZW 
0.0068 | 2% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3911-ND@ 38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H682GZW 4 
0.0024 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3833-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H242FZW 
0.0082 | 2% |12.0] 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3912-ND@ .38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H822GZW 
0.0027 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3834-ND®@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H272FZW 
0.01 | 2% [12.0] 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60 | P3913-ND@® 41 3.55 29.60 177.60 | ECQ-P1H103GZW 
0.003 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3835-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H302FZW. 
0.012 | 2% |12.0| 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3914-ND® 41 3.55 29.60 177.60 | ECQ-P1H123GZW 
0.0033 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3836-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H332FZW 
0.015 | 2% |12.0| 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3915-ND® 41 3.55 29.60 177.60 | ECQ-P1H153GZW 
a 0.0036 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3837-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H362FZW 
0.018 | 2% |12.0| 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3916-ND® 45 3.86 32.20 193.20 | ECQ-P1H183GZW 
pi 0.0039 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3838-ND@® 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H392FZW 
0.022 | 2% |12.0| 5.5 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3917-ND® 45 3.86 32.20 193.20 | ECQ-P1H223GZW 
6 0.0043 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3839-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H432FZW 
0.027 | 2% [12.0 6.0 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3918-ND 45 3.86 32.20 193.20 | ECQ-P1H273GZW 0.0047| 1% 1851451125 | 50 | 0.50 | P3840-ND 63 542 4548 271.05 | ECO-PIH472FZW 
0.033 | 2% |12.0) 6.5 | 16.5 | 5.0 | 0.60 | P3919-ND 47 = 4.04 33.63 201.75 | ECQ-P1H333GZW : peal Bc 2 i z as, s E : Z 
0.039 | 2% |14.5] 5.5 | 17.0 | 6.0 | 0.60 | P3920-ND® 52 4.42 36.80 220.80 | ECO-P1H3936ZW| 4 pons Compliant (Continued) 
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Panasonic ECQ-P (Z) Polypropylene Film Capacitors (cont) 
WV| Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wF | ance} L T H s d= | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| uF | ance} L Li H $s d_ | Part No. ‘) 10 100 1,000 | Part No. 
0.0051 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3841-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H512FZW 0.051 | 1% |14.5) 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3865-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H513FZW 
0.0056 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3842-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H562FZW 0.056 | 1% |14.5} 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3866-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H563FZW 
0.0062! 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3843-ND@ .63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H622FZW 0.062 | 1% |14.5} 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3867-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H623FZW 
0.0068] 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3844-ND@ .63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H682FZW 0.068 | 1% | 14.5} 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3868-ND® 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H683FZW 
00075! 1% |1201501140150 |060 | P3845-ND® 63 542 4518 271.05 | ECO-P1H752F2W 0.075 | 1% |17.0] 6.5 | 18.5 | 7.5 | 0.60 | P3869-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H753FZW 
0.00821 4% 11201551140150 10.60 | P3846-ND@ 635.42 45.18 271.05 | ECO-P1H822FZW 0.082 | 1% |17.0] 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3870-ND® 111 948 79.00 474.00 |ECO-PIH823FZW 
ooo! 1% 11201501135 150 | 060 | P3847-ND® 63 542 4518 271.05 | ECO-P1H9127W 0.091 | 1% |17.0]7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3871-ND® 1.11 9.48 79.03 474.15 | ECO-P1H913FZW 
oot | 1% 1120/50) 13.5 | 5.0 | 0.60 | P3s48-ND® 63 542 45.18 271.05 | ECO-P1H103FZW 01 1% |17.0] 7.5 | 19.5 | 7.5 | 0.60 | P3872-ND®@ 1.15 9.87 82.23 493.35 | ECQ-P1H104FZW 
0.011 | 1% |12.0/ 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3849-ND@ .65 556 46.33 277.95 | ECO-P1H113FZW 0.14 | 1% |17.0] 8.0 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3873-ND®@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H114FZW 
0.012 | 1% /120/55 1140 15.0 | 060 | P3850-ND® 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H123FZW 0.12 | 1% [17.0] 8.5 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3874-ND@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H124FZW 
0.013 1% 120 50 14.0 50 0.60 P3851-ND 65 556 16.33 07:95 ECO-P1H133F2W 0.13 | 1% /17.0] 8.5 | 21.0 | 7.5 | 0.60 | P3875-ND® 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H134FZW 
0.015 19% 120 5.0 140 50 0.60 P3852-NDe 65 5.56 46.33 27795 ECO-P1H153—ZW 50 0.15 | 1% | 20.0) 8.0 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3876-ND® 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H154FZW 
E iy : : i 2 5 ‘ : : : 0.16 | 1% | 20.0) 8.5 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3877-ND® 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H164FZW 
50) 0.016 | 1% | 12.0) 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 TRSeogNigy 85 5.56 46.33 277.95 | ECO-PIHIG3FZW 0.18 | 1% |20.0] 9.0 | 21.0 | 10.0 | 0.60 | P3878-ND@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | EC-P1H184FzW 
0.018 | 1% | 12.0) 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3854-ND@ 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H183FZW 0.20 | 1% |20.0| 9.5 | 21.5 | 10.0 | 0.60 | P3879-ND@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECO-P1H204FZW 
0.02 | 1% |12.0/ 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3855-ND___74_—6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H203FZW 0.22 | 1% [20.0] 9.5 | 22.0 |10.0 | 0.60 | P3880-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECO-PIH224FZW 
0.022 | 1% | 12.0) 5.5 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3856-ND® 61 5.26 43.80 262.80 | ECQ-P1H223FZW 0.24 | 1% |20.0]10.0] 22.5 | 10.0 | 0.60 | P3881-ND@ 1.89 16.19 134.90 809.40 | ECQ-P1H244FZW 
0.024 | 1% | 12.0] 6.0 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3857-ND® 74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H243FZW 0.27 | 1% |20.0]10.5| 23.0 | 10.0 | 0.60 | P3882-ND® 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H274EZW 
0.027 | 1% | 12.0] 6.0 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3858-ND@ .74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H273FZW 0.30 | 1% |22.5]9.5 | 24.0 |12.5 | 0.80 | P3883-ND® 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H304FZW 
0.03 | 1% |12.0| 6.5 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3859-ND® .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H303FZW 0.33 | 1% |22.5|10.0| 24.5 | 12.5 | 0.80 | P3884-ND® 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H334FZW 
0.033 | 1% [12.0] 6.5 | 16.5 | 5.0 | 0.60 | P3860-ND@® 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H333FZW. 0.36 | 1% /22.5]10.5| 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3885-ND® 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H364FZW 
0.036 | 1% /14.5| 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3861-ND® 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H363FZW 0.39 | 1% |22.5]/11.0] 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3886-ND® 2.44 20.93 174.40 1046.40 | ECQ-P1H394FZW 
0.039 | 1% )14.5| 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3862-ND® 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H393FZW 0.43 | 1% |22.5)11.5] 25.5 | 12.5 | 0.80 | P3887-ND®@ 2.61 22.40 186.68 1120.05 ) ECQ-P1H434FZW 
0.043 | 1% |14.5| 6.0 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3863-ND@ .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H433FZW 0.47 | 1% |22.5]12.0| 26.0 | 12.5 | 0.80 | P3888-ND® 2.76 23.69 197.40 1184.40 | ECQ-P1H474FZW 
0.047 | 1% |14.5| 6.0 | 17.5 | 5.0 | 0.60 | P3864-ND@ 84 7.19 59.95 359.70 | ECO-PIH473FZW | RoHS Compliant 
ECQP(U) Series Polypropylene Film Capacitors wo 
Non-inductive construction using Polypropylene film with Applications: * High frequency and high current circuits voltage x 50%) « Dissipation Factor: 0.1% maximum at ws eT 
flame retardant epoxy resin coating. * General purpose circuit 1kHz and 20°C » Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% Pa a Solder Plated 
of rated voltage between terminals » Insulation Resistance: Eee mygenenee: 
Features: * Low loss and excellent frequency characteristics Electrical Specifications: » Reference Standard: EIAJ — 45,000 MOQ minimum, for values equal to or less than .33pF. ij ‘I Geper (OFC) 
+ Excellent temperature characteristics * High insulation | RC-3670B Characteristics P * Temperature Range: -40°C = 15.000 MQ/uF minimum, for greater than .33uF (20°C, uf 
resistance ~ 85°C Derating of rated voltage at more than 85°C (rated + 100VDC, 60s) Fa 1.28 [- Od+0.05 
WV] Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. /Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wF jance| L | T |] H fF | te d= | Part No. i 10 100 = =1,000 | Part No. DC| pF jance}) L | T | H Fei d Part No. if 10 100 =1,000 | PartNo. 
0082} 5% | 19.5 | 6.0 | 16.0} 15.0} 1.0 | 0.60 | P3475-ND@ 39 3.33 27.78 166.00 | ECQ-P4822JU 0015) 5% |14.5 | 5.5 |15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3499-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6152JU 
01 | 5% | 19.5 | 6.5 | 16.5] 15.0] 1.0 | 0.60 | P3476-ND@® 40 3.43 28.60 171.00 | ECQ-P4103JU 0018) 5% |14.5 | 5.5 |15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3500-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6182JU 
012 | 5% | 19.5 | 6.5 | 18.5) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3477-ND® 42 3.58 29.85 178.00 | ECQ-P4123JU 0022] 5% |14.5 | 5.5 }15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3501-ND® .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6222JU 
015 | 5% | 19.5 | 6.0 | 18.5) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3478-ND@ 43 3.72 31.03 185.00 | ECQ-P4153JU 0027) 5% |14.5 | 5.5 |16.0] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3502-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6272JU 
018 | 5% | 19.5 | 6.0 | 19.0) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3479-ND® 45 3.87 32.23 192.00 | ECQ-P4183JU .0033| 5% |14.5 | 6.0 |16.5| 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3503-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6332JU 
022 | 5% | 19.5 | 6.0 | 19.4) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3480-ND® 47 3.99 33.25 199.00 | ECQ-P4223JU 0039) 5% |14.5 | 6.0 |18.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3504-ND@ 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6392JU 
027 | 5% | 19.5 | 6.5 | 20.0) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3481-ND@® 48 4.10 34.13 204.00 | ECQ-P4273JU 0047) 5% |14.5 | 6.5 |18.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3505-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6472JU 
033 | 5% | 19.5 | 7.0 | 21.8) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3482-ND® 49 4.24 35.30 211.00 | ECQ-P4333JU 0056] 5% |14.5 | 7.0 |19.0] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3506-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6562JU 
.039 | 5% | 19.5 | 7.5 | 22.8) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3483-ND@ 51 4.34 36.18 216.00 | ECQ-P4393JU 0068) 5% |19.5 | 5.5 |18.6] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3507-ND@ .36 3.08 25.68 153.00 | ECQ-P6682JU 
047 | 5% | 19.5 | 8.0 | 23.4) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3484-ND® 60 5.13 42.78 255.00 | ECQ-P4473JU .0082| 5% |19.5 | 6.0 |19.0| 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3508-ND@ .39 3.32 27.65 165.00 | ECQ-P6822JU 
056 | 5% | 24.5 | 7.0 | 22.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3485-ND@® 60 5.18 43.20 258.00 ) ECQ-P4563JU 630 01 | 5% |19.5 | 6.0 19.4] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3509-ND® .41 3.56 29.63 177.00 | ECQ-P6103JU 
400] .068 | 5% | 24.5 | 7.5 | 23.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3486-ND@ 65 5.58 46.50 278.00 | ECQ-P4683JU 012 | 5% |19.5 | 6.5 }19.8) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3510-ND@ 44 3.79 31.60 189.00 | ECQ-P6123JU 
082 | 5% | 24.5 | 8.5 | 23.8) 20.0) 1.5 | 0.80 | P3487-ND@ .70 6.00 50.03 299.00 | ECQ-P4823JU 015 | 5% |19.5 | 7.0 20.4) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3511-ND® .47 4.03 33.58 200.00 | ECQ-P6153JU 
A 5% | 24.5 | 9.0 | 26.6] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3488-ND® 82 7.00 58.33 348.00 | ECQ-P4104JU 018 | 5% |19.5 | 7.0 }22.6) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3512-ND@® 50 4.27 35.55 212.00 | ECQ-P6183JU 
12 | 5% | 24.5 |10.0/ 27.4] 20.0| 1.5 | 0.80 | P3489-ND® 83 7.16 59.63 356.00 | ECQ-P4124JU 022 | 5% |19.5 | 8.0 [23.4] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3513-ND@ .51 4.41 36.73 219.00 | ECQ-P6223JU 
15 | 5% | 24.5 |11.0) 28.6] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3490-ND® 94 8.02 66.80 399.00 | ECQ-P4154JU 027 | 5% |19.5 | 8.5 }24.2) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3514-ND 55 4.74 39.50 236.00 | ECQ-P6273JU 
18 | 5% | 29.5 |10.5) 26.0] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3491-ND® 1.03 8.81 73.45 439.00 | ECQ-P4184JU 033 | 5% |24.5 | 8.0 ]23.2| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3515-ND® .57 4.88 40.68 243.00 | ECQ-P6333JU 
.22 | 5% | 29.5 |11.5/ 27.0] 25.0] 1.5 | 0.80 ) P3492-ND@ 1.15 9.83 81.90 489.00 | ECQ-P4224JU .039 | 5% |24.5 | 8.5 |23.8| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3516-ND® 63 5.40 45.03 269.00 | ECQ-P6393JU 
.27 | 5% | 29.5 |13.0) 28.4] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3493-ND® 1.31 11.23 93.55 559.00 | ECQ-P4274JU 047 | 5% |24.5 | 9.0 }24.6| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3517-ND@® .72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6473JU 
33 | 5% | 29.5 |15.0| 29.8] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3494-ND@ 1.44 12.34 102.83 614.00 | ECQ-P4334JU 056 | 5% |24.5 |10.0/27.4| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3518-ND® .72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6563JU 
.39 | 5% | 35.0 |15.0) 30.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3495-ND 1.51 12.95 107.95 644.00 | ECQ-P4394JU 068 | 5% |24.5 |11.0]28.4) 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3519-ND® .80 6.83 56.88 340.00 | ECQ-P6683JU 
AT |_5% | 35.0 |16.5| 31.4] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3496-ND@ 1.61 13.82 115.15 687.00 | ECQ-P4474JU 082 | 5% |29.5 |10.5/25.6| 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3520-ND® .86 7.40 61.63 368.00 | ECQ-P6823JU 
630 001 | 5% | 14.5 | 5.0 | 15.5) 10.0] 1.0 | 0.60 | P3497-ND® 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6102JU A 5% |29.5 |11.5|26.8| 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3521-ND@® 93 8.01 66.75 399.00 | ECQ-P6104JU 
0012] 5% | 14.5 | 5.5 | 15.5] 10.0] 1.0 | 0.60 | P3498-ND@ 332.80 23.30 139.00 | ECO-P6122JU] —& RoHS Compliant 
ECWF(B) Series Metallized Polypropylene Film Capacitors eile oat 
+ 
Designed for applications where high current and high _ circuits (TV, display, monitor, power supply, etc.) 250VDC, .068 ~ 4.7pF: 0.2% maximum (20°C, 1.5 H 
frequency are required. | ae 10kHz) 250VDC, .068 ~ 1.5yF: 0.1% maximum 2 Solder Plated 
Electrical Specifications: » Temperature Range: (99°C, 1kHz) 400VDC. Withstand Voltage: Between vy Copper-Clad 
Features: + Low-loss + Excellent frequency character- -25°C ~ 85°C _* Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, terminals. » Rated voltage: (VDC) x 150% for 60s 25 +|+ Stee! Wire 
istics * Flame retardant epoxy resin coating 250Vp-p), 400VDC (200Vrms, 400Vp-p) * Dissipation « Ingulation Resistance: 9,000 MO minimum, for | Leserioeo¥0:08 
sa : ; Factor: 068 ~ .51uF: 0.05% max. (20°C, 1kHz) values 0.068 ~ .33yF, 3,000 MO/F minimum, for 0.36 Fi15 — 
Applications: * High frequency and high current 250VDC, .56 ~ 4.7y1F: 0.1% max. (20°C, 1kHz) ~ 4.7\F (20°C, 100VDC, 60s) 
WV) Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| pF | ance} L ia eH! F | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC | wF | ance} L T H F_| Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
9 4 z 3.3 | 5% | 28.0| 17.0] 26.0 | 25.0 | PF2335-ND@ 2.79 23.91 199.25 1193.00 | ECW-F2335JB 
at a ee ae ie a4 Ene me or ae een Eevitoeeig 250} 3.9 | 5% | 33.0| 16.5} 25.5 | 30.0 | PF2395-ND@ 3.03 26.00 216.70 1298.00 | ECW-F2395JB 
4 5% |18.0| 7.0| 14.0 | 15.0| PF2104-ND® 49 418 34.83 209.00 | ECW-F2104JB 4.7 | 5% | 33.0 | 18.0] 27.0 | 30.0 | PF2475-ND@ 3.14 26.90 224.18 1342.00 | ECW-F2475JB 
42) 5% |180/75/1451450| Pr2124-ND® 50 428 3565 213.00 | ECW-F2124JB 068 | 5% | 18.0] 6.5 [13.0] 15.0] PF4683-ND® 153 1343 102.84 656.40 | ECW-F4683JB 
‘45. | 5% |180/85/150/ 1501 PFO154-ND® 55 471 3923 235.00 | ECW-F2154)B 082 | 5% | 18.0| 7.0] 13.5 | 15.0] PF4823-ND 1.53 1343 102.84 656.40 | ECW-F4823JB 
| 5% | 18.0| 7.5 | 14.0 | 15.0 | PF4104-ND® 1.53 13.13 102.84 656.40 | ECW-F4104JB 
18 | 5% | 18.0) 65 | 18.5 | 15.0 TN ATS S04 3206.00. ECW: Ta 1aHe 42 | 5% | 18.0| 8.0] 15.0] 15.0] PF4124-ND® 154 13.22 103.59 «661.20 | ECW-F4124JB 
22 | 5% | 18.0) 7.0) 14.0 | 15.0 eee 8 ABR 40.20, 241.00 | ECW-F2224J8 15 | 5% |18.0/ 8.5|155| 15.0 | PF4154-ND@ 1.70 14.54 113.86 _—726.75 | ECW-F4154JB 
.27 | 5% | 18.0} 8.0 | 14.5 | 15.0] PF2274-ND@® 58 4.95 41.28 247.00 | ECW-F2274JB 18 | 5% 118.0) 9511651 15.0| Prd184-ND 1.71 14.63 114.63 731.70 | ECW-F4184JB 
33 | 5% | 18.0} 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2334-ND@ 59 5.08 42.35 254.00 | ECW-F2334JB if i i | 7 ; ‘ i ‘ 
a .22 | 5% | 20.0) 9.5 | 16.5 | 17.0] PF4224-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 | ECW-F4224JB 
950 {29 | 5% | 18.0 9.0 16.0 | 15.0 HERASOAENDS) 62 ‘5.94 44.50 266.00. | ECW-F2394J8 27 | 5% | 20.0| 10.5] 17.0| 17.0 | PF4274-ND® 1.81 1553 121.68 776.70 | ECW-F4274JB 
AT | 5% | 23.0] 8.0 | 15.0 | 20.0) PF2474-ND@ = .65 5.59 46.58 279.00 | ECW-F2474JB 400} .33 | 5% | 20.0| 11.5} 18.0) 17.0 | PF4334-ND@® 1.87 16.00 125.35 800.10 | ECW-F4334JB 
56 | 5% | 23.0| 8.5 | 15.5 | 20.0 | PF2564-ND® 68 5.85 48.73 292.00 | ECW-F2564JB 39 | 5% | 23.0 | 13.5| 20.5 | 20.0 | PF4394-ND 1.92 16.47 129.04 823.65 | ECW-F4394JB 
68 | 5% | 23.0/ 9.5 | 16.5 | 20.0 | PF2684-ND@ = 71 6.10 50.83 304.00 | ECW-F2684JB A7 | 5% | 23.0/ 14.5] 21.5 | 20.0| PF4474-ND@ 2.03 17.42 136.42 870.75 | ECW-F4474JB 
82 | 5% | 23.0| 10.5) 17.0 | 20.0 | PF2824-ND@ = .73 6.23 51.88 311.00 | ECW-F2824JB 56 | 5% | 23.0} 13.0] 20.0 | 20.0 | PF4564-ND 2.14 18.35 143.77 917.70 | ECW-F4564JB 
1.0 | 5% | 23.0/ 11.5] 18.0 | 20.0 | PF2105-ND® _.79 6.74 56.13 336.00_| ECW-F2105JB 68 | 5% | 23.0) 14.5] 21.5 | 20.0 | PF4684-ND® 2.25 19.30 151.15 964.80 | ECW-F4684JB 
1.2 | 5% | 23.0/12.5| 19.5 | 20.0| PF2125-ND 1.38 11.86 98.85 592.00 | ECW-F2125JB 82 | 5% | 28.0| 14.0] 20.5 | 25.0 | PF4824-ND® 2.36 20.24 158.53 1011.90 | ECW-F4824JB 
1.5 | 5% | 23.0] 14.0] 21.0 | 20.0 | PF2155-ND@ 1.48 42.71 105.88 634.00 | ECW-F2155JB 1.0 | 5% | 28.0| 15.0] 22.0 | 25.0 | PF4105-ND® 2.47 21.18 165.89 1058.85 | ECW-F4105JB 
1.8 | 5% | 28.0} 12.5) 21.0 | 25.0 | PF2185-ND® 1.61 13.76 114.70 687.00 | ECW-F2185JB 1.2 | 5% | 28.0| 16.5] 23.5 | 25.0 | PF4125-ND@ 2.64 22.59 176.98 1129.65 | ECW-F4125JB 
2.2 | 5% | 28.0| 14.0] 22.5 | 25.0 | PF2225-ND@ 1.73 14.82 123.53 740.00 | ECW-F2225JB 1.5 | 5% | 28.0| 18.5] 25.5 | 25.0 | PF4155-ND@ 2.80 24.00 188.02 1200.15 | ECW-F4155JB 
2.7 | 5% | 28.0] 15.5] 24.0 | 25.0| PF2275-ND® 1.99 17.08 142.33 852.00 | ECW-F2275JB] RoHS Compliant 
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Panasonic \etallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin Voltage: 400VDC, 630VDC ¢ Lead Material: 400V: 0.022uF ~ 0.11pF Tin-plated, Copper- Pe 
coating. clad, Steel-wire; 0.12uF ~ 2.4uF Tin-plated, Copper-wire 630V: 0.01pF ~ 0.043yuF Tin- 
Features: © Miniaturized plated, Copper-clad, Steel-wire; 0.047HF ~ 1.3yF Tin-plated, Copper-wire * Capacitance 
aes ere : ? Tolerance: +3% (H), +5% (J) * Withstanding Voltage: Rated voltage x 150% for 60s | 2d + 0.08 
Recommended Applications: Lighting * Power supply * Industrial use * Suitable for, Insulation Resistance: 9,000MQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 3,000 
high current and high frequency curcuits MQ/uF minimum, for greater than .33F (20°C, 100VDC and S500VDC, 60s) * Dissipation 
Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C (105°C) * Rated Factor: 0.05% maximum at 1kHz and 20°C. 
WV] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| pF |ance| L | T | H | F | d | PartNo. 110 100 1,000 | Part No. pc| pF |ance[/ L | 1 | H | F | d | PartNo. 110 100 —_1,000 | Part No. 
022 | #3% |125/ 58) 86 | 10.0] 0.6 | P12059-ND® 1.32 11.29 88.43 564.45] ECW-F4223HL 43 | 45% [15.5] 7.2 |11.8] 125] 08 | p12098-ND 4.48 12.66 99.15 632.85| ECW-F4134JL 
024 | #3% |12.5| 6.0) 88 | 10.0] 0.6 | P12061-ND@ 1.32 11.29 88.43 564.45] ECW-F4243HL 15 | 25% | 15.5] 7.6 |12.2| 12.5 | 0.8 | P12100-ND 1.55 13.26 103.85 662.85| ECW-F4154JL 
027 | #3% |12.5| 62 ) 9.0 | 10.0 | 0.6 | P12063-ND 1.38 11.80 92.45 590.10] ECW-F4273HL 16 | 25% [15.5] 7.8 [12.4] 125] 08 | P12102-ND 1.55 13.30 104.18 664.95| ECW-F4164JL 
03 | #3% |125] 64) 93 | 10.0 | 0.6 | P12065-ND 1.38 11.80 92.45 590.10] ECW-F4303HL 18 | +5% | 15.5) 82 12.8] 12.5 | 0.8 | P12104-ND 1.56 13.34 104.53  667.20| ECW-F4184JL 
033 | #3% |12.5/ 67 | 95 | 10.0 | 0.6 | P12067-ND 1.44 12.32 96.47 615.75] ECW-F4333HL 2 | 45% |15.5| 8.6 [13.3] 125 08 | P12106-ND 4.58 13.52 105.87 675.75| ECW-F4204JL 
036 | +3% |125/ 5.7 | 84] 100] 0.6 | P12069-ND 1.44 12.32 96.47 615.75] ECW-F4363HL 22 | +5% |15.5] 90/136] 125 ]08 | P12108-ND® 159 13.60 106.53 679.95/ECW-F4224JL 
039 | +3% |12.5/ 58 ) 86 | 10.0 | 0.6 | P12071-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F4393HL 24 | 45% |18.0) 83 }13.0] 15.0] 0.8 | P12217-ND® 1.63 13.95 109.28 697.50) ECW-F4244JL 
043 | +3% |12.5| 6.0 | 88 | 10.0 | 0.6 | P12073-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F4433HL 27 | +5% |18.0) 88 )13.4] 15.0] 0.8 | P12218-ND® 1.65 14.17 110.97 708.30) ECW-F4274JL 
047 | #3% |12.5| 62) 9.0 | 10.0] 0.6 | P12075-ND@ 1.56 13.34 104.53 667.20) ECW-F4473HL 3 | 45% |18.0| 9.2 | 13.9] 15.0] 0.8 | P12219-ND@ 1.68 14.38 112.66 719.10] ECW-F4304JL 
051 | #3% |12.5] 64 ) 92 | 10.0 | 0.6 | P12077-ND 1.56 13.34 104.53 667.20] ECW-F4513HL 33 | +5% }18.0) 96 }14.3] 15.0] 0.8 | P12220-ND® 1.70 14.60 114.33 729.75) ECW-F4334JL 
056 | +3% |12.5/ 66 | 94] 10.0 | 0.6 | P12079-ND 1.62 13.86 108.55 692.85] ECW-F4563HL 36 | +5% [18.0] 9.9 [14.7] 15.0 | 08 | P12221-ND 1.73 14.81 116.02 740.55] ECW-F4364JL 
062 | +3% |13.0/ 68 | 9.6 | 10.0 | 0.8 | P12081-ND 1.62 13.86 108.55 692.85] ECW-F4623HL 39 | +5% }18.0) 103) 15.1] 15.0] 0.8 | P12222-ND® 1.75 15.02 117.69 751.20) ECW-F4394JL 
068 | +3% |13.0/ 7.0 | 99 | 10.0] 0.8 | P12083-ND@ 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4683HL 43 | +5% |18.0) 10.7) 15.6] 15.0] 0.8 | P12223-ND® 1.80 15.45 121.05 772.65) ECW-F4434JL 
.075 | +3% | 13.0 | 7.3 | 10.1] 10.0 | 0.8 | P12085-ND 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4753HL AT | 25% | 18.0 | 11.2 | 16.1] 15.0 | 0.8 | P12224-ND@® 1.85 15.88 124.41 794.10] ECW-F4474JL 
082 | #3% |13.0/ 7.5 | 10.4] 10.0] 0.8 | P12087-ND@ 1.65 14.11 110.54 705.60|ECW-F4823HL| |4oo| -51 | #5% |20.5| 10.3] 16.8) 17.5 /0.8 | P12225-ND® 1.90 16.31 127.77 815.55 /ECW-F4514JL 
091 | +3% |13.0] 7.8 | 10.7] 10.0 | 0.8 | P12089-ND 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4913HL WV] 56 | 45% |20.5|10.7| 17.3] 17.5 | 0.8 | P12226-ND® 1.95 16.74 131.13 837.00) ECW-F4564JL 
1 | 43% 115.5] 6.5 |11.0] 12.5 | 0.8 | P12091-NDe 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4104HL 62 | +5% | 20.5 | 11.3] 17.9] 17.5 | 0.8 | P12227-ND® 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4624JL 
11 | 43% 115.5} 6.8 | 11.3] 12.5 | 0.8 | P12093-ND 1.68 14.41 112.89 720.60] ECW-F4114HL 68 | +5% | 20.5 | 11.8] 18.5] 17.5 | 0.8 | P12228-ND® 2.05 17.60 137.85 879.90| ECW-F4684JL 
12 | 3% |15.5| 7.0 |11.5| 12.5 | 0.8 | P12095-ND® 1.69 14.45 113.22 722.70] ECW-F4124HL 75 | 5% | 20.5] 12.3) 19.1| 17.5 | 0.8 | P12229-ND® 2.10 18.03 141.24 901.50) ECW-F4754JL 
13 | 3% |15.5| 7.2 |11.8| 12.5 | 0.8 | P12097-ND 1.77 15.18 118.91 759.00] ECW-F4134HL 82 | 25% | 23.0] 11.8 | 18.5| 20.0 | 0.8 | P12230-ND®@ 2.15 1846 144.60 922.95) ECW-F4824JL 
15 | 3% |15.5| 7.6 |12.2| 12.5 | 0.8 | P12099-ND® 1.86 15.91 124.62 795.45] ECW-F4154HL 91 | 45% | 23.0 | 12.4] 19.2) 20.0 | 0.8 | P12231-ND 2.20 18.89 147.96 944.40) ECW-F4914JL 
46 | «3% 1155/78 1124! 125/08 | ptotot-no 1.86 15.95 124.95 797.55] ECW-F4164HL 1.0 | +5% }23.0)13.0)19.8] 20.0 | 0.8 | P12232-ND® 2.25 19.32 151.32 965.85) ECW-F4105JL 
48 | «3% 1155/82 11281 125|08 | Pt2i0a-NDe® 1.87 15.99 125.28 799.65] ECW-F4184HL 1.1 | +5% }23.0) 13.6) 20.5] 20.0 | 0.8 | P12233-ND 2.33 19.96 156.35 997.95| ECW-F4115JL 
2 | 43% 1155] 86/1331 125 | 08 | P12105-ND 1.89 1621 126.95 810.30] ECW-F4204HL 1.2 | +5% }28.0) 12.3) 19.1] 25.0] 0.8 | P12234-ND®@ 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F4125JL 
22 | 43% 1155/90 11361 125!08 | Pt2t07-NDe® 1.90 1629 127.63 814.65] ECW-F4224HL 1.3 | +5% }28.0) 128) 19.6] 25.0 | 0.8 | P12235-ND® 2.48 21.25 166.45 1062.45) ECW-F4135JL 
24 | 23% 118.0! 83 1130| 150108 | Pioto2ND® 193 1653 12946 626.35] ECW-rao4aHL 1.5 | +5% |28.0) 13.7] 20.7] 25.0] 08 | P12236-ND® 255 21.89 171.48 1094.55/ ECW-F4155JL 
‘a7 | «3% |18.0| 88 |13.4| 15.0 | 08 | Pt2t93-ND@ 195 16.74 131.13 837.00] ECW-F4274HL 1.6 | +5% |28.0) 14.2) 21.2] 25.0 | 0.8 | P12237-ND® 2.65 22.75 178.22 1137.60) ECW-F4165JL 
3 | 43% 1180) 92 11391 150/08 | Pi2i94-ND® 1.98 16.96 132.82 847.80| ECW-Fa304HL 1.8 | +5% |28.0) 15.2) 22.2| 25.0 | 0.8 | P12238-ND® 2.75 23.61 184.95 1180.50) ECW-F4185JL 
33 | 23% 118.01 96 1143) 150/08 | ptot9s-ND® 2.00 17.17 194.49 958.45 ECW-F4334HL 2.0 | +5% | 28.0 16.0 | 23.1) 25.0) 0.8 | P12239-ND® 2.88 24.68 193.33 1234.05 | ECW-F4205JL 
36 | «3% |18.0/ 99 1147| 15.008 | pratgeNDe 2.05 17.60 137.85 879.90] ECW-F4964HL 2.2 | +5% |28.0| 16.8 | 24.0] 25.0) 0.8 | P12240-ND® 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4225JL 
2.4 | 5% |28.0/17.5 | 24.8] 25.0) 0.8 | P12241-ND® 3.13 26.83 210.16 1341.45] ECW-F4245JL 
39 | +3% |18.0) 10.3) 15.1] 15.008 | P12t97-ND® 210 18.03 141.24 901.50/ ECW-F4394HL 
43 | 43% |18.0| 10.7] 15.6] 15.0) 0.8 | P12198-ND® 215 18.46 144.60 922.95] ECW-F4434HL 01 | 23% | 12.5] 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | P12109-ND@ 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6103HL 
AT | #3% | 18.0] 11.2] 16.1] 15.0 | 0.8 | P12199-ND@ 2.20 18.89 147.96 944.40] ECW-F4474HL 011 | £8% | 12.5 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 | P12111-ND 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6113HL 
51 | #3% |20.5) 10.3) 16.8] 17.5 | 0.8 | P12200-ND@ 2.25 19.32 151.32 965.85] ECW-F4514HL 012 | £3% | 12.5 | 5.5 | 83 | 10.0 | 0.6 | P12113-ND 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6123HL 
4oo| -58 | #3% |20.5}10.7]17.3| 17.5] 0.8 | P12201-ND® 2.30 19.75 154.68 987.30] ECW-F4564HL 013 | £3% | 12.5 | 5.6 | 85 | 10.0 | 0.6 | P12115-ND 1.83 11.40 89.32 570.15] ECW-F6133HL 
i = ; 7 015 | +3% |12.5| 59 | 87] 10.0] 0.6 | P12117-ND@ 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6153HL 
62 | +3% [20.5] 11.3) 17.9] 175 | 0.8 | P12202-ND@ 2.35 20.18 158.04 1008.75] ECW-F4624HL 
68 | +3% 20.5) 11.8) 18.5] 17.5 | 0.8 | P12203-ND@ 2.40 20.60 161.40 1030.20] ECW-F4684HL 016 | #3% | 12.5 | 6.0 | 89 | 10.0 | 0.6 | PI2119-ND@ = 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6163HL 
75 | <3% [205/123] 191] 17.5] 08 | P12204-ND@ 2.45 21.03 164.76 1051.65] ECW-F4754HL 018 | 23% / 12.5 | 6.2 | 9.1 | 10.0 | 0.6 | P12121-ND 1.40 11.97 98.79 598.65 | ECW-F6183HL 
82 | «3% |23.0/11.8/18.5| 20.0] 0.8 | P12205-ND@ 2.50 21.46 168.12 1073.10] ECW-F4s24HL 02 | #3% |12.5) 65 | 9.3 | 10.0 /0.6 | P12123-ND® 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F6203HL 
ot | 23% [23.0/124]19.2| 20.0] 08 | P12206-ND@® 2.58 22.11 173.17 1105.35] ECW-F4914HL 022 | 23% /12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 | PI2Z125-ND@ 1.21 10.38 81.29 518.85) ECW-F6223HL 
024] 43% |12.5| 64 | 92] 10.0] 0.6 | P12127-ND@ 1.46 1254 98.25 627.15] ECW-Fe243HL 
4.0 | +3% |23.0) 13.0) 19.8] 20.0 | 0.8 | P12207-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60) ECW-F4105HL 
14 | 23% [23.0136 205] 20.0] 08 | P12208-ND@ 2.73 23.99 183.25 1169.70] ECW-F4115HL 027 | #3% /13.0/ 66 | 95 | 10.0 | 0.8 |IRIRIZENDIG) 1.53 13.11 102.72 655.65) ECW-F6273HL 
1.2 | 23% [280/123] 19.1] 25.0] 0.8 | P12209-ND@ 2.80 24.04 188.31 1201.95] ECW-F4125HL 03 | 28% | 13.0) 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.8 [RIZISIND) 1.53 13.11 102.72 655.65) ECW-F6303HL 
1.3 | 23% |28.0|128|19.6/ 25.0] 0.8 | Pt2zto-ND® © 2.90 24.90 195.03 1244.85] ECW-F4135HL 033 | 3% | 13.0) 7.1 | 10.0) 10.0 | 0.8 AseeuDeg §«1-60 12.69. 107.21 684.30) ECW-FEa33HL 
1.5 | 23% |28.0|13.7| 20.7) 25.0] 0.8 | pt2zt1-ND® 3.00 25.76 201.75 1287.75] ECW-F4155HL 036) 43% | 13.0) 7.8 10.2) 10.0 | 0.8 AieeuDi «1-600 12.69 107.21 684.30) ECW-FEa63HL 
039 | +3% | 13.0| 7.6 | 10.4] 10.0 | 0.8 | P12137-ND 4.66 14.26 111.67 712.80] ECW-F6393HL 
1.6 | +3% |28.0 | 14.2] 21.2] 25.0 | 0.8 | P12212-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45] ECW-F4165HL 
1.8 | 23% |28.0| 15.2 }22.2| 25.0 | 0.8 | P12213-ND® 3.26 27.90 218.55 1395.00/ ECW-F4185HL O43 | 29% | 18.0) 7.98.) 10.7) 10.0 10.8 Iams «166 14.26 111.67 712.80) ECW-FE433HL 
2.0 | +3% |28.0|16.0| 23.1) 25.0|0.8 | P12214-ND@ 3.38 28.97 226.96 1448.70] ECW-F4205HL O47 | 28% /15.5) 64) 108) 125 10.8 TR 178 1483 116.14 741-30) ECW-F647SHL 
2.2 | +3% |28.0|16.8| 24.0) 25.0|0.8 | P12215-ND@® 3.51 30.05 235.38 1502.40] ECW-F4225HL O51 | 28% /15.5) 66 | 11.0) 125 (08 TUce 178 14.83 116.14 741-30) ECW-FES1SHL 
oa |aax l2a0|t7s\o4al 25008 | Ptortenn® 363 31412 24379 t85610/ecw-r42asui | |630| -056 | 23% ]15.5| 6.8 | 11.2] 125 / 08 | P12145-ND 1.80 15.40 120.60 769.80] ECW-F6563HL 
wv] .062 | +3% |15.5) 7.4 ] 11.5] 12.5 | 0.8 | P12147-ND 1.80 15.40 120.60 769.80] ECW-F6623HL 
022 | +5% |125/ 58) 86] 10.0] 0.6 | P12060-ND@ 110 941 73.70 470.40] ECW-F4223JL 
“not asm 125160188100 lo6 FRM 140 941 7370 a7o40lEcw-razaay 068 | +3% | 15.5| 74] 11.8] 125 | 0.8 | P12149-ND@ 1.83 15.68 122.83 784.05] ECW-Fe683HL 
‘or |asm 125162 19040006 RRR 445. 984 7708 agies|Ecw-raz7a 075 | +3% | 15.5| 7.7 | 12.1] 12.5 | 0.8 | P12151-ND 1.83 15.68 122.83 784.05| ECW-F6753HL 
03 |25% |125| 64 | a3 | 100 | 06 | przoseno 138 984 7706. a|eow-rasoan | | | M2] <%%|155] 80 [124] 25 /08 | piesoND 1.9 1560 Ya289  7O405 ECW ROHL 
ay - to/o . A . - A im a a «l x se 
033 | #5% |125| 67) 95 | 10.0] 0.6 | P12068-ND®@ 1.20 10.26 80.39 513.15] ECW-F4333JL + lam tao 77 [1211180108 FORO 4.83 1669 12283 7aa0s|ecw-retoaHn 
we fae esl ez oe] alee [rem was eouram| | Tr] io 00a] 60 [oe [Pew iar or taut emilee 
: 42 | 3%} 18.0) 83 |12.7] 15.0 | 0.8 | P12161-ND 1.87 16.06 125.80 802.95] ECW-F6124HL 
043 | #5% |12.5] 6.0] 88 | 10.0 | 0.6 | P12074-ND 1.25 10.69 83.75 534.60] ECW-F4433JL 13. | a3%|180| 85 [430/150 | 08 [meet Ar HAR AGIA ddan | OM ELAM 
047 | 5% 1125) 62 | 8.0 | 10.0 | 0.6 TED TROY Eide 808 08820 EW set 15 | +3% | 18.0) 94 13.5] 15.0] 0.8 | P12165-ND® 2.06 17.68 138.46 883.80) ECW-F6154HL 
O51 | 26% 1125 | 6.4 | 22 | 10.0 | 0.6 (DICED FAs SP Mes 2809-08890 LOW Hel gE 16 | +3%|18.0) 93 |13.8] 15.0 | 0.8 | P12167-ND 2.07 17.72 138.84 886.20] ECW-F6164HL 
056 | 25% 125) 6.6 | 84 | 10.0 0.6 Ee Pag REDD) «20S. 087 88 | EUW 18 | +3%|18.0) 98 14.2] 15.0]08 | P12169-ND® 207 17.77 139.21 888.60|ECW-F6184HL 
062 | #5% |13.0/ 68 | 96 | 10.0 | 0.8 | P12082-ND 1.35 11.55 90.45 577.35] ECW-F4623JL 9 | 43% (480/103 147| 180 | 08 [eenemeNe Sie tani Gal a2 Bonde | EeWERROOAUL 
O68 | 25% 113.0) 7.0) 9.8 | 10.0) 0.8 RR Oeiem 140 11-97 83.79 598-65) ECW 4683. 22 | 23% |18.0/10.8| 15.5) 15.0) 0.8 | P12173-ND® 2.11 18.10 141.80 905.10 ECW-Fe224HL 
075 | #5% |13.0| 7.3 ] 10.1] 10.0 | 0.8 | P12086-ND 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4753JL ‘4 | 49% (180111214591 15.0 | 0.8 Remon 5 (0! “inn, dads: (ong 00 |ECWAPROAALIL 
082 | #5% |13.0| 7.5 | 10.4] 10.0] 0.8 | P12088-ND@ 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4823JL ‘o7 | 3% (205 |1041467| 175 | 08 FARR 215 18:48 44460 999.05 ECW-FeD74EL 
091 | 25% | 13.0 | 7.8 | 10.7) 10.0 | 0.8 |FRI2OSO-NDIS) 1.40 11.97 93.78 598.65) ECW-F4913IL 3 | 23% |205/10.9/17.2| 175/08 | P12244-ND 2.18 18.67 146.26 933.60] ECW-Fe304HL 
1 | 26% [15.5 ) 6.5 / 11.0) 125 | 0.8 PRIZ0S Ne 1.40 11.97 93.79 598.65) ECW-F4104JL 33 | 23% |20.5|11.4]17.7| 17.5 | 0.8 | P12245-ND@ 2.20 18.89 147.96 944.40] ECW-F6334HL 
WT | s5% /15.5 | 68 / 11.3) 125 | 0.8 PRIZOSeNDI 1.40 12.02 94.14 600.90) ECW-F4114IL 36 | 23% |20.5|11.9] 185] 17.5 | 0.8 | P12246-ND® 2.23 19.10 149.62 955.05] ECW-F6364HL 
12 | 45% 15.5] 7.0 11.5] 125 ]}0.8 | P12096-ND® 1.41 12.06 94.47 603.00] ECW-F4124JL 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic \Wetallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) (Cont, 


Panasonic 


WV) Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| uF | ance] L Ti H E d_ | Part No. 10 100 1,000 | Part No. DC| pF | ance| L i H IE d | PartNo. il 10 100 1,000 | Part No. 
39 | +3% }20.5/ 12.4] 19.0] 175] 0.8 | P12247-ND® 2.25 19.32 151.32 965.85] ECW-F6394HL 062 | 45% |15.5| 7.1 | 11.5] 12.5) 0.8 | P12148-ND 1.50 12.83 100.49 641.40|ECW-F6623JL 
43 | «3% [20.5] 13.0) 195] 175] 0.8 | P12248-ND® 230 19.75 154.68 987.30] ECW-F6434HL 068 | +5% | 15.5) 7.4) 11.8] 125] 0.8 | P12150-ND@ 1.55 13.31 104.22 665.25) ECW-F6683JL 
AT | 3% [20.5] 135) 20.1] 175] 0.8 | P12249-ND@® 2.35 20.18 158.04 1008.75] ECW-F6474HL 075 | #5% | 15.5) 7.7 12.1] 125 | 0.8 | P12152-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 |ECW-F6753JL 
51 | +3% | 28.0] 11.1] 17.3] 25.0] 0.8 | P12250-ND@® 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F6514HL .082 | +5% | 15.5] 8.0 /12.4] 12.5 | 0.8 | P12154-ND 1.55 13.31 104.22 665.25|ECW-F6823JL 
56 | +3% |28.0/ 11.6) 17.8] 25.008 | P12251-ND® 2.45 21.03 164.76 1051.65| ECW-Fe564HL 091 | 45% |15.5| 8.3 |12.7] 12.5) 0.8 | P12156-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6913JL 
62 | +3% |28.0/ 12.1] 18.7| 25.0) 0.8 | P12252-ND®@ 250 21.46 168.12 1073.10] ECW-F6624HL A | 45% ]18.0] 7.7 |12.1] 15.0] 0.8 | P12158-ND® 1.55 13.31 104.22 665.25 ECW-F6104JL 
68 | +3% | 28.0| 12.7] 19.3] 25.0] 0.8 | P12253-ND® 2.58 22.11 173.17 1105.35] ECW-F6684HL 11 | 45% | 18.0 | 8.0 } 12.4) 15.0 | 0.8 | P12160-ND 1.56 13.35 104.60 667.65) ECW-F6114JL 
75 | +3% | 28.0| 13.3] 19.9] 25.0] 0.8 | P12254-ND® 2.65 22.75 178.22 1137.60] ECW-F6754HL 12 | 45% | 18.0 | 8.3 12.7) 15.0 | 0.8 | P12162-ND 1.56 13.40 104.97 670.05) ECW-F6124JL 
82 | +3% | 28.0] 13.9] 20.5) 25.0] 0.8 | P12255-ND@ 2.73 23.39 183.25 1169.70) ECW-F6824HL 13 | #5% | 18.0) 8.5 | 13.0} 15.0 | 0.8 | P12164-ND 1.64 14.06 110.17 703.20) ECW-F6134JL 
‘ot | «3% [28.01 146) 21.21 25.0108 | P12256-ND® 2.80 24.04 188.31. 1201.95] ECW-F6914HL 15 | +5% |18.0) 91 13.5] 15.008 | P12166-ND® 1.72 14.73 115.39 736.50) ECW-F6154JL 
1.0 | 23% |28.0] 15.5 | 22.3] 25.0) 0.8 | P12257-ND® 2.90 24.90 195.03 1244.85] ECW-F6105HL 16 | 25% | 18.0 | 9.3 / 13.8) 15.0 | 0.8 (ERIZTGENDS) 1.72 14.78 115.76 738.90 / ECW-F6164IL 
14 | 23% |28.0] 16.3 | 23.0] 25.0) 0.8 | P12258-ND® 3.00 25.76 201.75 1287.75] ECW-F6115HL 18 |) 25% 18.0) 9.8 / 14.2) 15.0 | 0.8 MCC NCI 1-73 14.83 116.14 741.30 /ECW-F6184)L 
1.2 | 23% |28.0| 17.0] 23.7| 25.0] 0.8 | P12259-ND®@ 343 26.83 210.16 1341.45] ECW-F6125HL 2 | 45% | 18.0 | 10.3 | 14.7 | 15.0 | 0.8 | P12172-ND 1.75 15.02 117.62 750.75 | ECW-F6204JL 
1.3 | 23% }28.0| 17.6] 24.4| 25.0] 0.8 | P12260-ND@ 3.26 27.90 218.55 1395.00] ECW-F6135HL 22 | 25% | 18.0 10.8 15.5] 15.0 | 0.8 | PI2174-ND@ = 1.76 15.11 118.37 755.55 | ECW-F6224JL 
or | 5% 11251 52) 80 | 400106 ERMNORIMOM 441 950 7445 47500/ ECW-Fe103I1 24 | 45% 18.0) 11.2) 15.9] 15.0} 0.8 | P12261-ND® 1.78 15.25 119.47 762.60) ECW-F6244JL 
orl es% lias! sal eal tool os IReRenenD ia O80 "yads: A7s.d0 | EGW.FEIIBIL 27 | +5% |20.5) 10.4) 16.7] 175 | 0.8 | P12262-ND® 1.83 15.67 122.74 783.45) ECW-F6274JL 
630| 012 «8% /125| 55/83) 100\06| PizianDe® 441 950 7445 47520lecw-re123y, | [630] -3 | #5% )205|10.9) 172] 175 | 0.8 | P12263-ND® 1.85 16.88 124.41 794.10] ECW-F6304JL 
wyl 013 | =8% [1251 56/05 | 1001 o6 (Ronen 411950 7445 47520| ecwere1a3y, | |WV| 93 | 25% [20.5 | 11.4] 17.7] 17.5 | 08 | P12264-ND® — 1.88 16.10 126.10 804.90] ECW-F6334JL 
ots | es ltoslsa 371 i0c|o6 RRM 141 a50 7445 475.20/ Ecw-reisa. 36 | +5% 20.5) 11.9) 185] 17.5 | 0.8 | P12265-ND@ 1.90 16.31 127.77 815.55) ECW-F6364JL 
‘oie| 5% [125 80 | 891 100 | 06 ROnonnn Sai" S86 7AdB: -Ap5.90| ECW-FRI BAIL 39 | +5% |20.5) 12.4) 19.0] 17.5 | 0.8 | P12266-ND® 1.93 16.53 129.46 826.35) ECW-F6394JL 
43 | +5% | 20.5) 13.0) 19.5] 17.5 | 0.8 | P12267-ND@ 1.95 16.74 131.13 837.00) ECW-F6434JL 
ote oF 125) 62 | 9-1 | 10.0) 0.6 Rees HG 208: 18-10; (A080 | EW: Faee.T: AT | +5% 20.5) 13.5) 20.1] 175 | 0.8 | P12268-ND® 198 16.96 132.82 847.80) ECW-F6474JL 
2 | |125] 65 | 99 100/05 /PizvenD 116 age rexe sanon|eowreanut| || | os aga] ni|ra| 250 | on | rizsoND® 200 17.17 18449 8845 EOWA 
; sal ipsa oe ol be ; , ; : 56 | +5% |28.0) 11.6) 17.8] 25.0 | 0.8 | P12270-ND@ 2.05 17.60 137.85 879.90) ECW-F6564JL 
024) 35% 112.5) 64) 92) 10.0) 06 iene 122 1046 81.90 622.75) ECW-Fb24aL 62 | +5% | 28.0) 12.1) 18.7] 25.0 | 0.8 | P12271-ND®@ 210 18.03 141.24 901.50) ECW-F6624JL 
027 | +5% | 13.0] 66 | 95) 10.0] 0.8 | P12130-ND 1.28 10.93 85.61 546.45] ECW-F6273JL 
68 | +5% |28.0) 12.7) 19.3] 25.0} 0.8 | P12272-ND 2.15 18.46 144.60 922.95) ECW-F6684JL 
03 | 25% | 18.0) 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.6 RIAICZ Em «(28 10.93 85.61 846.45 /ECW-FESO3UL 75 | 25% |28.0 | 13.3] 19.9| 25.0 | 0.8 | P12273-ND® 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6754JL 
033 | 25% | 13.0) 7.1 | 10.0) 10.0) 0.8 RAISE NEM «133 11.40 89.92 670-15) ECW-F6333UL 82 | 25% |28.0| 13.9] 20.5 25.0 | 0.8 | P12274-ND@® 2.25 19.32 151.32 965.85 ECW-F6824JL 
036 | 25% | 18.0) 7.3 | 10.2) 10.0 | 0.8 |JPI2IS6-NDI) 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6363JL 91 | 25% |28.0|14.6|21.2| 25.0} 0.8 | P12275-ND® 233 19.96 156.35 997.95 /ECW-F6914JL 
039 pe 13.0) 7.6 | 10.4) 10.0 | 0.8 | P12138-ND 1.39 11.88 93.06 594.00) ECW-F6393UL 1.0 | +5% | 28.0] 15.5) 22.3] 25.0 | 0.8 | P12276-ND@ 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F6105JL 
048 | 28% [18.0 79 | 10-7] 100 | 08 EES ies See /veue odes | Peeve 1.4 | 5% | 28.0] 16.3 | 23.0| 25.0 | 0.8 | P12277-ND® 2.48 21.25 166.45 1062.45] ECW-F6115JL 
047) 25% | 15.5 | 6.4 | 10.8) 12.5 | 0.8 | P12142-ND 1.44 12.35 96.77 617.70) ECW-F6473JL 1.2 | 45% |28.0]17.0| 23.7) 25.0] 0.8 | P12278-ND® 2.55 21.89 171.48 1094.55) ECW-F6125JL 
051 | #5% 155) 66 | 11.0) 125) 0.8 | P12144-ND@ 1.44 12.35 96.77 617.70) ECW-F6513JL 13 | «5% |28.0117.6| 2441 25.0108 | Pi2279-ND® 2.65 22.75 178.22 1137.60| ECW-F6135JL 
056 | +5% |15.5| 6.8 | 11.2) 12.5] 0.8 | P12146-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F6563JL - 
@ RoHS Compliant 


High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


— L 
Designed for applications where high frequency and high pulse are required. Electrical Specifications: | i aT 
Features: * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 1250VDC or 1600VDC ae if Solder Plated 
* Low-loss and inherent temperature rise * Excellent electrical characteristics» Capacitance Tolerance: +5% * Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz, a i Copper-Clad 
+ Flame-retardant epoxy resin coating 0.2% or less at 10kHz »* Withstand Voltage: Between terminals - Rated oe |. Steel Wire 
Recommended Applications: voltage (VDC) x 150% for 60s Terminal to Enclosure - 1500VAC for 60s * Insu- | 
* High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) lation Resistance: 30,000 MO min., at SOOVDC, 20° for 60s F+1.25 a © 0.80 + 0.05 
WV | Cap. |Toler-| Dimensions-mm_| Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler-| Dimensions -mm__| Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | uF | ance} L | T | H | F |PartNo. 1 10 100 =©1,000 5,000 | Part No. DC} wF | ance} L | T | H | F |PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 | Part No. 
0010] #5% |18.0) 6.5 |13.5]15.0)P10470-ND@ 79 6.76 52.95 337.95 315.42/M| ECW-H12102JV 0010} 45% |18.0| 6.5 |13.5|15.0/P10495-ND@ 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16102UV 
0012) £5% )18.0| 7.0] 13.5 /15.0/P10471-ND® 79 6.76 52.95 387.95 315.42/M| ECW-H12122JV) 0012] 5% |18.0| 7.0 ]13.5|15.0/P10496-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16122UV 
-OO1S) 25% 18.0) 6.5 | 13.5 115.0 [ACAI 82 7.07 55.97 983.40 320.84/M) ECWHHI2152NV 0015) +5% |18.0| 6.5 |13.5|15.0/P10497-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ ECW-H16152JV 
0018 | +5% |18.0} 7.0 | 14.0|15.0)P10473-ND@ .82 7.07 55.37 353.40 329.84/M| ECW-H12182JV 
- Y 0018 | +5% |18.0} 7.0 | 14.0 |15.0)P10498-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16182JV 
0022 | +5% |18.0} 6.5 | 13.5 |15.0)P10474-ND@ .86 7.35 57.58 367.50 343.00/M| ECW-H12222JV 
0022 | +5% |18.0} 6.0 | 12.5 |15.0)P10499-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16222JV 
0027 | +5% | 18.0} 7.0 | 14.0 | 15.0) P10475-ND 89 7.60 59.55 380.10 354.76/M | ECW-H12272JV| 
0033 | +5% |18.0| 7.5 |14.5|15.0)P10476-ND® 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M}| ECW-H12332JV 0027) 26% 18.0) 6.0 | 13.0 | 15.0 iit 08 540 40.92 270.18 252.14/M | ECW-HIB272NV 
0039| 5% |18.0| 6.0 |12.5|15.0/P10477-ND® 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M| ECW-H12392uV 0083 | 25% /18.0/ 6.5.) 19.5 /15.0 TRIOSG ENDS) 63 5.40 42.92 270.15 252.14/M | ECW-H16382NV 
0047) +5% |18.0| 6.0 | 13.0|15.0/P10478-ND® 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M| ECW-H12472uV| 0039 | £5% |18.0) 7.0) 14.0) 15.0) P10S02-ND@ 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M) ECW-H16392JV 
0056 | +5% |18.0] 6.5 | 13.5|15.0)P10479-ND® 95 8.11 63.52 405.45 378.42/M| ECW-H12562JV 0047 | +5% )23.0) 6.5 | 14.5 |20.0)P10503-ND@® .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M | ECW-H16472JV 
0068] 5% |18.0| 7.0 ]13.5|15.0/P10480-ND® 1.05 9.01 70.57 450.45 420.42/M| ECW-H12682UV| 0056 | #5% |23.0] 6.5 | 15.0 20.0] P10504-ND@ .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M| ECW-H16562JV 
0082 | +5% |18.0] 7.5 | 14.0|15.0)P10481-ND® 1.10 9.43 73.86 471.45 440.02/M| ECW-H12822JV 4600] .0068 | +5% |23.0) 7.0 |15.5/20.0/P10505-ND® .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M| ECW-H16682JV 
1250] -010 | #5% |18.0) 8.0 | 15.0 |15.0/P10482-ND@ 1.13 9.71 76.09 485.70 453.32/M) ECW-H12103JV) | wv | ge] +5% [23.0] 7.5 |16.0|20.0/P10506-ND@ .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M/| ECW-H16822JV 
wv % H Z 
012 | #5% )18.0} 8.5 | 15.5} 15.0) P10483-ND@ 1.19 10.16 79.59 508.05 474.18/M| ECW-H12123JV 010 | #5% 123.0) 8.0 |16.5|20.0/P10507-ND® .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M| ECW-H16103uV 
015 | +5% /18.0} 9.5 | 16.0} 15.0) P10484-ND@ 1.31 11.19 87.66 559.50 522.20/M| ECW-H12153JV 
012 | £5% /23.0] 9.0 | 17.0 }20.0)P10508-ND@ 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M| ECW-H16123JV 
O18 )) 26%) 29:0) °7:8.| 16-0) 20.0 Tae 2 AAT 97.68 628.55 SB1S8M ECW HZ 1BaNV 015 | +5% |23.0] 95 |18.0/20.0/P10509-ND® 1.79 15.31 11992 765.45 714.42/M| ECW-H16153JV 
022 | +5% / 23.0] 8.5 | 16.5 | 20.0) P10486-ND@ 1.58 13.57 106.27 678.30 633.08/M| ECW-H12223JV 
027 | 5% 123.0! 9.0 | 17.5|20.0/P10487-ND@ 1.92 16.44 128.80 822.15 767.34/M| ECW-H12273JV 018 | +5% /23.0/ 10.5] 19.5 }20.0)P10510-ND@ 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M| ECW-H16183JV 
033 | 25% |23.0/ 10.0185 |/20.0| Ptogge-ND® 2.15 1844 144.41 921.75 g60.30/M| ECW-H1233aJV 022 | 25% |28.0| 9.5 | 18.0]25.0/P10511-ND@ 237 20.34 159.31 1016.85 949.06/M| ECW-H16223JV 
039 | +5% |23.0110.5| 19.5 |20.0/P10489-ND®@ 2.18 18.68 146.36 934.20 871.92/M| ECW-H12393JV 027 | £5% |28.0| 10.5] 19.5 }25.0|P10512-ND® 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M | ECW-H16273JV 
047 | 25% |23.0/11.5] 205 |20.0| Ptosgo-NDe 2.33 19.93 16611 99645 930.02/m| ECW-H1247aNV 033 | 25% |28.0] 11.5] 20.5 |25.0/P10513-ND@ 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16333JV 
.056 | #5% |28.0] 11.5] 20.5 |25.0|P10491-ND® 2.47 21.17 165.86 1058.70 988.12/M| ECW-H12563JV 039 | #5% |28.0) 13.5) 22.0 }25.0/P10514-ND@ 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16393JV 
068 | +5% | 28.0) 12.5) 21.5 |25.0)P10492-ND 2.62 22.42 175.62 1120.95 1046.22/M | ECW-H12683JV) 047 | +5% |28.0|15.0| 23.5 |25.0/P10515-ND@ 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16473JV 
082 | +5% ) 28.0] 14.0] 22.5 |25.0)P10493-ND 2.76 23.66 185.37 1183.20 1104.32/M | ECW-H12823JV 056 | +5% |28.0/16.0| 24.5 |25.0|P10516-ND® 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16563JV 
10 | £5% | 28.0] 15.5 | 24.0 | 25.0) P10494-ND@ 2.91 24.91 195.12 1245.45 1162.42/M | ECW-H12104JV ‘ 
@ RoHS Compliant 
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VISHAY. BCcomponents Metallized Polypropylene Filter Capacitors Ff 
h 
MKP 416 to 420 Series 
Applications: * Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred Pi alle Odt 
¢ Their small dimensions make them suitable for circuits with high packaging density 
Specifications: * Rated Temperature (DC): 85°C * Capacitance Tolerance: +2% 
Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age | tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay age | tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 
(vbc)) (WF) | b oh 1 Pk od | Part No. 1 10 100 | Part No. (vbc)| (uF) | bh I Poi ody | Part No. 1 10 100 | Part No. 
MKP 416 Series MKP 416 Series — RoHS Compliant 
036 | 45 9.0 7.2 5.0 4.0 .50| BC2065-ND 55 47 32 | 2229 416 43603 63 1.0 | 100 16.5 17.5 15.0 3.5  .80 | BC2076-ND 1.48 1.27 85 | 2222 416 71005 
‘99 | 45 90 72 50 40 50| BC2066-ND® 55 47 32 | 2999 416 49903 14 | 10.0 165 175 15.0 3.5 80] BC2077-ND 1.61 1.38 92 | 222241671105 
043] 45 9.0 72 50 4.0 50] BC2067-ND 55 A732 | 2222 416 44303 MKP 417 Series 
047 45 9.0 7.2 50 4.0 .50} BC2068-ND@ 56 49 33 | 2222 416 44703 
051 | 60 110 7.2 50 40 .50| BC2069-ND® 56 49  .33 | 2222416 45103 160 oe ts ha ies ie - - ee Pa ia Fett on so ie Sant 
056 6.0 110 72 50 4.0 .50) BC2070-ND@ 58 50 34 | 2222 416 45603 “ “ “ : é “ “ “ “ 
062 6.0 11.0 72 5.0 4.0 .50] BC2071-ND 60 52 35 | 2222 416 46203 MKP 418 Series 
Pe eo ue] 38807250 40 50] BoolaoND mae 51 Joooparoar0a 
: ° . : . . . . : : 02 45 9.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2143-ND 58 50 34 | 2222 418 42003 
082 | 6.0 110 7.2 50 4.0 50] BC2074-ND® 63 55 37 | 2222 416 48203 sp | 024 | 45 90 72 50 40 50) BC2145-ND Bt 53.86 | 2222 418 42408 
091 60 11.0 72 50 4.0 .50] BC2075-ND 63 55 37 | 2222 416 49103 13 6.0 120 12.5 10.0 4.0 .60 | BC2139-ND 86 74 49 | 2222 418 41304 
10 60 110 72 50 4.0 .50) BC2054-ND@ 63 55 — 87 | 2222 416 41004 30 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2167-ND 98 85 57 | 2222 418 73004 
ah 60 11.0 7.2 5.0 4.0. .50| BC2055-ND 66 57 ~~ 38 | 2222 416 41104 AT 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80| BC2172-ND 1.27 1.09 73 | 2222 418 74704 
2 60 110 72 50 4.0 .50) BC2056-ND 68 59 39 | 2222 416 41204 MKP 419 Series 
13 6.0 11.0 12.5 10.0 4.0 .60] BC2057-ND 68 59 39 | 2222 416 41304 
15 | 50 11.0 125 100 4.0 .60| BC2058-ND® 69 60 40 | 222241641504 0013) 35 80 7.2 5.0 4.0 50) BC2183-ND 3833-22 | 2222 419 41302 
16 | 60 120 125 100 40 .60| Bc2059-ND 71 61 41 | 2222416 41604 0018 | 95 80 72 50 40 50 RRC 688728 | 222241941802 
63 18 60 120 125 10.0 40 .60| Bc2060-ND 3 63 42 | 2999 416 41804 0033 | 3.5 8.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2201-ND 45 = 39.26 | 2222 419 43302 
: ‘ . ; 5 : ; : : : 400 0039 | 3.5 8.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2205-ND 45 = .39 26 | 2222 419 43902 
20 | 60 120 125 10.0 4.0 60] BC2061-ND® 74 64 43 | 2222 416 42004 oi | 45 90 72 50 40 50 | BC2180-ND 554732 | 2999 419 41103 
22 6.0 12.0 125 10.0 4.0 .60) BC2062-ND@ 76 66 ~— 44 | 2222 416 42204 013 60 11.0 72 5.0 40 .50| BC2184-ND 56. 49 33 | 2222 419 41303 
.24 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60| BC2063-ND 80 69 46 | 2222 416 42404 018 6.0 11.0 72 5.0 4.0 .50| BC2190-ND 61 53 36 | 2222 419 41803 
27 6.0 12.0 125 10.0 4.0 .60) BC2064-ND@ 820 71 AB | 2222 416 42704 16 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2227-ND 95 82 55 | 2222 41971604 
30 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .60) BC2078-ND@ 80 69 46 | 2222 416 73004 MP d20 Seri 
33 | 60 120 175 150 35 60] BC2079-ND® 82 71 47 | 222241673304 ene 
36 | 60 120 17.5 15.0 35  .60| BC2080-ND 86 74 __.50 | 2222 416 73604 0015 | 35 80 72 50 4.0 .50| BC2243-ND 46 40.27 | 2222 420 41502 
39 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .60] BC2081-ND 90 .78 52 | 2222 416 73904 002 3.5 8.0 72 5.0 4.0 .50) BC2249-ND 46 40 = 27 ‘| 2222 420 42002 
43 | 7.0 135 17.5 15.0 35 .80| BC2082-ND@ 94 81 54 | 2222 416 74304 0043 | 60 110 72 50 4.0 .50 | BC2265-ND AB AT 28 | 2222 420 44302 
47 | 7.0 135 175 150 3.5 80] BC2083-ND@  .97 84 56 | 2222 416 74704 0056 | 60 11.0 72 5.0 40 50 )iBC2e70:Nb 50 A329 2222 420 45602 
51 | 70 135 175 150 35 .80| BC2084-ND 1.02 88 59 | 2222 416 75104 0062 | 60 110 7.2 50 40 50 BGZAGENDme 61 A420 | 222242046202 
56 | 70 135 175 150 35 .80| BC20@5-ND® 104 89 60 | 2229 416 75604 630 | 0068 | 6.0 11.0 7.2 50 4.0 50) 8C2272-ND 51 4430 | 2222 420 46802 
- - - - - - - - - - 0075 | 6.0 11.0 72 50 4.0 .50) BC2273-ND 53 46 31 | 2222 420 47502 
62 | 85 15.0 17.5 15.0 35 80) BC2086-ND =» 1.10.95 683 2222 416 76204 011 | 40 100 125 10.0 4.0 .60| BC2240-ND ‘61 53.36 | 2222 420 41103 
68 | 85 (15.0 17.5 15.0 3.5 80) BC2087-ND =» 1.15 99.66 | 2222 416 76804 012 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | 8C2241-ND 63 55 37 | 2222 420 41203 
75 | 85 15.0 17. 15.0 3.5 80) BC2088-ND 1.22 1.05 — .70 | 2222 416 77504 027 | 6.0 12.0 125 10.0 4.0 .60| BC2256-ND 74 64 43 | 2222 420 42703 
82 85 150 17.5 15.0 3.5 .80] BC2089-ND@® 1.31 1.13  .75 | 2222 416 78204 12 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2278-ND 1.06 92 61 | 2222 42071204 
91 10.0 165 17.5 15.0 3.5  .80 | BC2090-ND 141 1.21 81 | 2222 416 79104 . 
@ RoHS Compliant 
AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors acm b. 
MMKP 383 Series h 
Features: * Low contact resistance * Low loss dielectric * Small dimensions for high density packaging | 
Applications: + Electronic lighting, for example, Ballast * Motor control circuits * S-Correction * Where steep pulses occur, for example, SMPS (switch mode power supplies) * For flyback lt 
applications please use 1400V series ¢ For hot asphalt encapsulation process P_ jt al fare 
Specifications: « Rated Temperature (DC): 85°C » Rated Temperature (AC): 105°C * Maximum Application Temperature: 105°C * Capacitance Tolerance: +5% ~ t 
Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay Volt- | tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 
age (nF) b h | l? |, od; | Part No. 1 10 100 | Part No. age (uF) b h i] i? |, Sd} | Part No. ‘il 10 = 100 | Part No. 
250DC/ | 15 6.0 12.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1820-ND 66 57 38 | 2222 383 00154 43 411.0 21.0 31.0 27.5 3.5  .80 | BC1870-ND 2.02 1.74 1.16 | 2222 383 20434 
125AC 16 7.0 13.5 17.5 15.0 35 .80 | BC1822-ND 1S 65 44 | 2222 383 00164 AT |13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1872-ND@ 1.92 1.65 1.10 | 2222 383 20474 
03 50 11.0 175 15.0 35 80 | BC1861-ND 56 49 33 | 2222 383 20303 51 /13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1874-ND® 2.18 1.87 1.25 | 2222 383 20514 
56 |13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1876-ND@ 2.08 1.79 1.19 | 2222 383 20564 
033 |5.0 11.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1863-ND@ 54 AT —-.31._-| 2222 383 20333 
036 150 110 175 150 35 80 | BC1865-ND ‘60 '52 35 | 2299 383 20363 630pc/| -62 15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1878-ND@® 2.45 2.10 1.40 | 2222 383 20624 
039 |6.0 12.0 17.55 15.0 35 .80 | BC1867-ND@ 7 9 33. | 2222 383 20393 220AC | 68 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1880-ND@® 2.34 2.01 1.34 | 2222 383 20684 
043. |6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1869-ND 62 53.36 | 2222 383 20433 75 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1882-ND@ 2.91 250 1.67 | 2222 383 20754 
047 160 120 175 150 3.5 .80 | BC1871-NDe 59 51.34 | 2299 383 20473 82 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1884-ND® 2.77 2.38 1.59 | 2222 383 20824 
91 |18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1886-ND 3.25 2.79 1.86 | 2222 383 20914 
051 |6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1873-ND@ 64 55 — .87 | 2222 383 20513 +0 (480 280 310 275 35 80 | BC1850-ND 310 266 177 | 2222 383 20105 
056 |6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1875-ND 61 52 35 | 2222 383 20563 z z 2 : : ee UK? : z : 
062 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1877-ND 69 60 40 | 2222 383 20623 012 |5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1889-ND 66 57 38 | 2222 383 30123 
068 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1879-ND 66 57 38 | 2222 383 20683 013° |5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1891-ND 12 62 41 | 2222 383 30133 
075 170 135 175 150 35 80 |\Bctesi-NDe 74 64 43 | 2009 389 20750 015 (50 11.0 175 150 35 .80|BC1893-ND 69 59 40 | 2222 383 30153 
082 |85 150 175 150 35 .80|BC1883-ND 71 61 41 | 2222383 20823 O16 (50 11.0 175 15.0 3.5 .80 BCTSIS NDR) 75 = 65 44 | 2222383 30163 
091 185 150 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1895-ND 79 ‘68 ~~ -.46 | 2222 383 20913 018 |60 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1897-ND 72 62 41 | 2222 383 30183 
630DC/| .10 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1849-ND® 74 64 43 | 2222 383 20104 02 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1899-ND .80 69 46 | 2222 383 30203 
220AC AW 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1851-ND 87 75 ~~ 50 | 2222 383 20114 022 1/60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1901-ND 76 66 44 | 2222 383 30223 
024 |60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1903-ND 86 74 AQ | 2222 383 30243 
12 4/100 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1852-ND 83 72° 48 | 2222 383 20124 
‘43 1100 165 175 150 35 80 | BC1853-ND ‘92 79-53. | 222238320134 | |ro00pc/| -027 [7-9 135 175 15.0 3.5 80 | BC1905-ND ‘81.70 ~—-47_: | 2222 383 3027 
15 |10.0 16.5 175 15.0 35 .80/BC1854-ND® 88  .76 51 | 222238320154] | asoac | O18 [60 120 175 150 35 80 | BC1897-ND 72 62 | 2222 383 30183 
16 85 18.0 260 225 3.5 .80 | BC1855-ND 1.07 92 61 | 2222 383 20164 02 16.0 12.0 17.55 15.0 3.5  .80 | BC1899-ND 80 69  .46 | 2222 383 30203 
18 [85 180 26.0 225 3.5 .80 | BCI856-ND® 1.01 87 58 | 2222 383 20184 022 |6.0 12.0 17.5 15.0 3.5  .80 | BC1901-ND 76 66 44 | 2222 383 30223 
20/85 180 26.0 225 35 .80|BC1857-ND® 1.14 98 66 | 2222383 20204 024 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 80 | BCI903-ND =» 86.7449. 2222 383 30243 
22 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1858-ND@ 1.09 93 63. | 2222 383 20224 027 |7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1905-ND 81 70 AZ| 2222 383 30273 
24 10.0 195 26.0 225 35 .80|BC1859-ND 1.24 1.07 .71 | 2222383 20244 03 f 70 135 175 15.0 35 80 | BC1907-ND 92.7958 | 2222 383 30303 
27 |10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 | BC1860-ND 1.19 1.02 68 | 2222 383 20274 033 |7.0 135 17.5 150 35 .80|BC1909-ND® 88 76 51 | 2222383 30333 
30/100 19.5 26.0 225 3.5 .80 | BC1862-ND® 1.71 1.47 98 | 2222 383 20304 036 185 15.0 17.55 15.0 3.5  .80 | BC1911-ND 96 83 56. | 2222 383 30363 
33 /14.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC1864-ND® 1.61 1.39 93 | 2222383 20334 039/85 15.0 17.5 15.0 3.5 80 | BCI9I3-ND® = 92.79.53 | 2222 383 30393 
36 |11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80|BC1866-ND 1.81 1.56 1.04 | 2222 383 20364 043 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BCISIS-ND 1.04 = .90_—60 | 2222 383 30433 
39 6411.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC1868-ND® 1.72 1.48  .99 | 2222 383 20394 @ RoHS Compliant (Continued) 
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A rr Be , AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors 
VISHAY. BCcomponents — iyyyixp 383 Series (Cont.) 

Capaci- Capaci- 

Volt- | tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay Volt- | tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 
age | (WF) |b oh Pp ad, | Part No. 1 10 100 | Part No. age | (uF) | bof I Pd | Part No. 1 10 100 | Part No. 

047 |85 150 175 15.0 35 .80|BC1917-ND® 1.00 86 57 | 2222 383 30473 0068 |7.0 135 175 150 35 .80|BC2003-ND@ 66 57  .38 | 2222 383 50682 

051 |10.0 165 175 150 35 .80|BC1919-ND 141 96 64 | 2222 383 30513 0075 |7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2005-ND 74 63 43 | 2222 383 50752 

056 |10.0 165 175 15.0 35 .80|BC1920-ND® 1.05  .90 60 | 2222 383 30563 0082 |85 150 175 150 35 .80|BC2007-ND@ 69 60 40 | 2222 383 50822 

062 |10.0 165 175 15.0 35 .80|BC1921-ND 1.22 1.05 70 | 2222 383 30623 0091 |85 150 175 15.0 35 .80 | BC2009-ND 76 66 44 | 2222 383 50912 

068 |7.0 165 260 225 35 .80|BC1922-ND 146 1.00 67 | 2222 383 30683 01 [85 15.0 17.5 15.0 35 .80/BC1970-ND® 74 63 43 | 2222 38350103 

075 |85 180 260 225 35 .80|BC1923-ND 1.35 1.46 78 | 222238330753 011/85 15.0 175 15.0 3.5 .80|BC1972-ND@® 83 72 48 | 222238350113 

082 |85 180 260 225 35 .80|BC1924-ND 1.29 1.41 .74 | 2222 383 30823 015 /10.0 165 175 15.0 35 .80|BC1978-ND@® 86 74 49 | 222238350153 

091 |85 180 260 225 35 .80|BC1925-ND 152 1.31  .88 | 2222 383 30913 016 |7.0 165 260 225 3.5 .80|BC1980-ND 1.00 86 58 | 222238350163 

10 |10.0 195 26.0 225 3.5 .80 | BC1887-ND® 1.45 1.25 83 | 2222383 30104 018 |70 165 260 225 35 .80|BC1I981-ND® 95 82 55 | 222238350183 

11/100 195 26.0 225 35 .80/BC1888-ND 1.83 1.57 1.05 | 2222 38330114 02 |7.0 16.5 26.0 225 35 .80/BC1982-ND 1.08  .93  .62 | 2222 383 50203 

12 |10.0 19.5 26.0 225 35 .80|BC1890-ND 1.73 1.49 1.00 | 2222 383 30124 022 /85 180 260 225 35 .80 |BC1983-ND@ 1.02 88 59 | 222238350223 
tooonc/| 13 10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1892ND 2.06 1.77 1.18 | 2222 383 30134 024/85 18.0 260 225 3.5 80 |BC1984-ND@ 1.16 1.00 67 | 222238350243 
a5oac | 15 [11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 80 | BC1804-ND® 1.97 1.69 1.13 | 2222 383 30154 027/85 18.0 260 225 35 .80|BC1I985-ND 1.11 96 64 | 222238350273 

46 11.0 21.0 31.0 275 35 .80|BC1896-ND 228 1.96 1.31 | 2222383 30164 03 [85 18.0 26.0 225 35 .80/BC1986-ND 130 1.12 75 | 2222 383 50303 

418 11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1898-ND® 220 1.89 1.26 | 2222383 30184 033 /10.0 195 260 225 35 .80 |BC1988-ND® 1.23 1.06 71 | 222238350333 

20 |18.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 |BCI900-ND® 2.51 2.16 1.44 | 2222 38330204] |rgqqp¢/| 036 [10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 |BC1900-ND 1.45 1.25.83 | 2222 383 50363 

22 |13.0 23.0 31.0 275 35 80 /BC1902-ND 242 2.08 1.39 | 222238330224 | 'g-naq | .086 |10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 |BC1990-ND 1.45 1.25 83 | 2222 383 50363 

24 |13.0 23.0 31.0 275 3.5 .80|BC1904-ND® 280 241 1.61 | 2222383 30244 036 /10.0 19.5 260 225 3.5 .80|BC1990-ND 1.45 1.25 83 | 2222 383 50363 

27 |15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1906-ND® 268 2.30 1.53 | 222238330274 039 /10.0 195 260 225 35 80 |BC1992-ND 1.38 119 79 | 222238350393 

30 |15.0 25.0 31.0 275 35 .80/BC1908-ND 318 273 1.82 | 2222383 30304 043 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80|BC1994-ND 1.86 1.60 1.07 | 2222 38350433 

33 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 80 |BC1910-ND® 303 2.61 1.74 | 2222 383 30334 047 /11.0 21.0 31.0 27.5 35 80 |BCI996-ND@ 1.78 153 1.02 | 222238350473 

36 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80|BC1912-ND® 345 2.96 1.98 | 2222 383 30364 051 11.0 24.0 31.0 27.5 3.5 80 |BC1998-ND® 2.00 1.72 1.15 | 222238350513 

39 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80|BC1914-ND 329 2.82 1.88 | 2222 383 30394 056 11.0 21.0 31.0 27.5 35 80 |BC2000-ND@ 1.90 1.63 1.09 | 2222 38350563 

43 |18.0 28.0 31.0 275 35 .80|BC1916-ND 383 3.29 2.20 | 2222383 30434 062 /13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80|BC2002-ND 2.22 1.91 1.27 | 222238350623 

47 18.0 28.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1918-ND® 3.64 3.13 2.09 | 2222383 30474 068 /13.0 23.0 31.0 27.5 35 80 |BC2004-ND@ 212 1.83 1.22 | 2222 38350683 

0024 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1940-ND 52 45 30 | 2222 383 40242 075 |13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80|BC2006-ND 258 222 1.48 | 222238350753 
waore!| 0086 | 5.0 110 175 150 35 80 |BCi94e-ND 56 49 33 | 2090 383 40362 082 15.0 25.0 31.0 27.5 35 80 |BC2008-ND 2.45 210 1.40 | 2222 38350823 

0082 /7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC1966-ND 66 57 38 | 2222 383 40822 091 /15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80|BC2010-ND 274 235 1.57 | 222238350913 

0033 [50 110 175 150 35 80 |BCi9e7-NDe® 55 48 32 | 2202 38350332 ae en gee Sth coon, ae eg: WMO Gis oga0 ee, loose cee oping 

0036 /5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BC1989-ND 60 52 35 | 2222 383 50362 : : : : sees : : : 

00389 /5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1991-ND 57 ~—.49._—«33,_ | 2222 383 50392 12/180 28.0 31.0 275 35 .80/BC1975-ND 3.06 263 1.75 | 222238350124 
1600DC/| 0043 |6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80|BC1993-ND® 62 54 36 | 222238350432 13° /18.0 28.0 31.0 275 35 .80/BC1977-ND 358 3.07 2.05 | 2222 383 50134 
550AC | 0047 |6.0 120 17.5 150 35 .80|BC1995-ND® 60 52 35 | 222238350472 15 |18.0 28.0 31.0 275 35 .80 | BC1979-ND® 342 2.93 1.96 | 2222 38350154 

0051 /6.0 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1997-ND 66 57 38 | 222238350512) |2500DC/) 003 | 60 15.5 26.0 225 35 80 | BC2033-ND 90 78  .52 | 2222 383 70302 

0056 |6.0 120 175 15.0 35 .80|BC1999-ND® 62 54 36 | 222238350562] | 900AC | .036 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2038-ND® 248 213 1.42 | 222238370363 

0062 /7.0 135 175 152.0 3.5 .80 | BC2001-ND 69 5940 | 222238350622 | § Rows Compliant 


Interference Suppression Film Capacitors 
MKP 338 X1 and MKP 338 X2 


Feature: 

* Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame-retardant case 

X1 Applications: 

* For X1 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 
60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring a 4kV peak pulse voltage test UL1414 and CSA-C22.2 No. 
1 specifications 


X2 Applications: 


60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and 
CSA-C22.2 No. 1 specifications 

X1 Specifications: 

Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 
+20% Safety Class: X1; across the line 

X2 Specifications: 

Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 


* For X2 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 


+20% Safety Class: X2 across the line 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) inF to 1pF E112471 
ow UL1414 250V (AC) | 10nF to 1pF 112471 ow UL1283 305V (AC) | inF to 3.3uF E109565 
1087424 
aaa Fi CSA-C22.2 No. 1] 250V (AC) 1nF to 1pF (LR94054-15) 
® an : ei 
cAY US CSA 22.28 440V (AC) 10nF to 1pF Pending CSA-C22.2 No. 8| 275V (AC) 1nF to 3.3yF 1078568 
@ CCEE 275V (AC) | inFto3.3uF | CH0038043-99 
02 EN132400 440V (AC) | 10nF to 1pF | ENEC/B04/2001 
Kee EN132400 275V (AC) | inFto3.3uF | ENEC/B05/2001 
Volt-) Cap. Dimensions - mm Digi-Key Price Each _ | Vishay Volt- | Cap. Dimensions - mm Digi-Key Price Each _ | Vishay 
age | (uF)] b oh | Pi oct | Part No. 110 100] Part No. age | (uF)} b oh 1 Pik od} | PartNo. 1 10 100|Part No. 
MKP 338 X1 Series (20% Tolerance) MKP 338 X2 Series (20% Tolerance) 
01] 50 11.0 175 15.0 35 .60 | BC1574-ND® .77 67 .45/2222 338 10103 ‘0011 40 90 100 75 35 50 | BCIS99ND@® 35 31 21 |2222 338 20102 
01] 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1587-ND@® .77 67 45/2222 338 14103 001s) 40 90 100 75 35 80 | BCI603ND 35 31 21/2290 338 20152 
015} 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .60 | BC1577-ND@ .79 .68 .45|2222 338 10153 ‘0022 40 90 100 75 35 50 | BCI607-ND@ 38 33 22/2220 338 20220 
015] 5.0 11.0 175 15.0 25.0 .60 | BC1590-ND@ .79 68 .45|2222 338 14153 
0033] 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1611-ND@® .41 .36 24/2222 338 20332 
022} 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .60 | BC1579-ND@ .79 68 .46|2222 338 10223 pba7) apn: HOG. 46. Jae e0 Bee aBe ioe aa psi\os0p sanopayD 
022] 5.0 11.0 175 15.0 25.0 .60 | BC1592-ND@ 79 68 .46 2222 338 14223 
033] 6.0 120 175 15.0 3.5 .60 | BC1S81-ND 68 59 39/2222 338 10333 0068) 4.0 9.0 10.0 7.5 3.5 .50 BBeIoroeg 25 -89 26 /2222 358 20682 
033] 6.0 12.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1594-ND® 68 59 .39|2222 338 14333 01) 40 9.0 100 7.5 3.5 50 Geeta 47 Al 28/2222 39820103 
047) 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1583-ND@ 69 60 .40|2222 338 10473 015) 40 9.0 10.0 75 35 .50 BCIGOEND®) 48 42 28 |2222 338 20153 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1596-ND® 69 .60 .40|2222 338 14473 022) 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BCI608-ND® 49 42  .28 (2222 338 20223 
033} 5.0 105 100 7.5 35 .50 | BC1612ND@® 42 .36 24/2222 338 20333 
068] 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1585-ND@ .72 62 .41 |2222 338 10683 18 
aap | 068] 85 15.0 17.5 15.0 25.0 .80 | BCI598-ND@ .72 62 .41 2222 938 14683 275 | 047) 6.0 115 10.0 7.5 3.5 .50 | BCI616-ND@ 42 .37 .25 |2222 338 20473 
(ac) | 19] 10.0 165 175 15.0 35 80 | BCI575ND 77 66 44 |2222.39810104 | |(AC) | 068] 6.0 120 125 10.0 35 .60 | BCI6I9ND@® 44 .38 .26 |2222 938 20688 
10] 10.0 16.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1588-ND® .77 66 44/2222 338 14104 10} 60 12.0 125 10.0 35 .60 | BC1601-ND@® .47 .41 27/2222 338 20104 
15 | 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1578-ND@® .91 .78 53/2222 338 10154 15| 7.0 135 17.5 15.0 35 .80 | BC1605-ND@ 50 .43 .29 |2229 338 20154 
15 [ 85 18.0 26.0 22.5 25.0 .80 | BCI591-ND@ .91 78 .53/2222 338 14154 22 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BCI609-ND@ 63 55.37 [2222 338 20224 
22 | 10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 | BC1580-ND@ 1.10 94 63/2222 338 10224 
33} 100 165 17.5 15.0 35 .80 | BC1613ND@® .72 .62 .41 |2222 338 20334 
.22 | 10.0 19.5 26.0 225 25.0 .80 | BC1593-ND@ 1.10 94 63/2222 338 14224 47| 85 180 260 225 35 80 MBCTARIING 113 97 65 |2202 998 20474 
33 | 13.0 23.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1582-ND@ 1.24 1.06 71/2222 338 10334 : : : : See : i! 
33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1595-ND@ 1.24 1.06 71 [2222 338 14334 68 | 10.0 195 260 225 35 .80 eeieouoms 152 1.31 87 22p2358 20684 
: : ; : : am ‘ a? 1.0 | 12.0 22.0 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1602-ND@ 1.90 1.63 1.09 2222 338 20105 
47 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BC1584-ND@® .78 67 .45 (2222338 10474 15 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1606-ND@ 2.51 2.15 1.44 |2222 338 20155 
47 | 15.0 25.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1597-ND@® .78 67 45/2222 338 14474 
68 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1586-ND@ 2.60 2.24 1.49 |2222 338 10684 2.2 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI610-ND® 3.05 2.61 1.75 | 2222 338 20225 
1.0] 21.0 31.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1576-ND@ 3.27 2.80 1.87 |2222 338 10105 3.3 | 21.0 31.0 31.0 27.5 3.5.80 | BCI614-ND@ 4.50 3.86 2.58 | 2222 338 20335 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1589-ND@ 3.27 2.80 1.87 |2222338 14105 | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1732 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Eta Scenscs Axial Leaded Power Film Capacitors 


Type 940C round, axial film capacitors use polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current 


carrying capability (dV/dt). This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities. ; | {9 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C ~A1 Min-+— iE Max—~41 Min- D Max. 
Rated Cap. Dimensions-mm | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Rated Cap. Dimensions-mm_ | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Volt. (DC) | (uF) | D L d_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. Volt.(Dc)| (uF) | D L d | Part No. i 10 100 ‘| Part No. 
0.33 | 13.5 34 1.0 | 338-1137-ND 2.99 2.57 2.14 | 940C6P33K-F 0.10 18 34 1.0 | 338-1165-ND 4.07 3.49 2.91 | 940C16P1K-F 
10) 21 41 ee B02 ASD 38:89) | eHOCEWN ICE 045 /215 34 1.0 | 338-1166-ND 4.92 4.23 3.52 | 940C16P15K-F 
600 20/235 46 1. GQ, BSH 8828 HOCEW AI tooo | 0% [285 94 1.2 | 836-1167-ND 635 5.44 4.54 | 940C16P22K-F 
a) BE RATS TB. SNCS SE 0.33 |235 46 1.2 | 338-1168-ND 7.45 643 5.11. | 940C16P33K-F 
47 31.5 54 1.2 | 338-1142-ND 14.21 12.18 10.15 | 940C6W4P7K-F 
0.47 (| 27.5 46 1.2 | 338-1169-ND 9.09 7.80 6.50 | 940016P47K-F 
0.15 13 34 1.0 | 338-1143-ND 3.17 2.73 2.27 | 940C8P15K-F 
0.47 m1 34 4.0 | 338-1144-ND 5.92 5.08 423 | 940c8P47K-F 15 42 54 1.2 | 338-1171-ND 21.92 1880 15.66 | 940012W1P5K-F 
10 995 46 1.2 | 338-1146-ND 8.81 7.56 6.30 | 940C8W1K-F 0.033 | 13.5 34 1.0 | 338-1172-ND 2.80 2.40 2.00 | 940020S33K-F 
850 ‘ : ; i : . 
20 | 305 46 1.2) 338-1148-ND 14.96 12.83 10.69 | 940C8W2K-F 0.047 | 15 = 341.0 | 338-1173-ND 3.13 2.68 = 2.24 | 940C20847K-F 
22 32 46 4.2 | 338-1149-ND 16.53 1417 11.81 | 940C8W2P2kK-F 0.068 | 17.5 34 1.0 | 338-1174-ND 3.55 3.05 2.54 | 940C20S68K-F 
25 34 46 1.2 | 338-1150-ND 18.32 15.71 13.09 | 940C8W2P5K-F 0.10 21 34 1.0 | 338-1175-ND 4.50 3.86 3.22 | 940C20P1K-F 
0.22 | 17.5 34 1.0 | 338-1151-ND 4.03 3.46 2.88 | 940010P22K-F 2000 0.15 | 19.5 46 1.0 | 338-1176-ND 4.98 4.27 3.56 | 940C20P15K-F 
0.33 | 20.5 34 1.0 | 338-1152-ND 5.26 4.51 3.76 | 940C10P33K-F 0.22 22 46 1.0 | 338-1177-ND 6.16 5.28 4.40 | 940C20P22K-F 
toon | O47 | 4 4 12 eae Gl SN ed HOC OPAC E 033 | 27 46 1.2 | 338-1178-ND 8.33 7.14 5.95 | 940C20P33K-F 
10) 26 461. ee See ge a) oe UE 047 | 32 46 1.2 | 338-1179-ND 11.03 9.46 7.88 | 940C20P47K-F 
15 31 46 1.2 | 338-1156-ND 13.59 11.65 9.71 | 940C10W1P5K-F 10 a 54 12 | 338-1182-ND 49.09 1636 13.64 | 940C20W1K-F 
2.0 35.5 46 1.2 | 338-1157-ND 17.19 14.74 12.28 | 940C010W2K-F 
0.01 | 11.5 34 1.0 | 338-1183-ND 2.51 2.16 1.80 | 940C30S1K-F 
0.10 | 15.5 34 1.0 | 338-1158-ND 3.32 2.85 2.37 | 940C012P1K-F 
o22 | 215 34 1.0 | 338-1160-ND 5.07 4.35 3.62 | 940C12P22K-F 0.015 | 13.5 34 1.0 | 338-1184-ND 2.70 2.32 1.93 | 940030S15K-F 
i800 0.33 20 46 1.0 | 338-1161-ND 5.64 4.84 4.03 | 940C12P33K-F Pin 0.047 | 16.5 46 1.0 | 338-1185-ND 3.65 3.13 2.61 | 940030S47K-F 
0.47 23 46 4.2 | 338-1162-ND 7.29 6.25 5.21 | 940C12P47K-F 0.068 | 19 46 1.0 | 338-1186-ND 4.60 3.95 3.29 | 940C30S68K-F 
10 33 46 1.2 | 338-1163-ND 12.83 11.01 9.17 | 940012W1K-F 0.10 | 22.5 46 1.2 | 338-1187-ND 5.68 4.87 4.06 | 940C30P1K-F 
15 35 54 1.2 | 338-1164-ND 16.86 14.45 12.04 | 940012W1P5K-F 0.15 27 46 1.2 | 338-1188-ND 7.34 6.30 5.25 | 940C30P15K-F 


ElectroFilm Metallized Polypropylene Capacitors 


Specifically designed for DC high ripple current applications. Constructed with low-loss ElectroFilm 
construction, the UNL series offers high ripple current capabilities and high capacitance values making 
them ideal for aluminum electrolytic replacement or applications requiring high ripple current capacitors. 
Features: * Exceptionally low ESR ° Up tp 10 times the ripple current * 1.25 times rated surge voltage 
¢ Non-polar * Higher voltage ratings * Dry construction - no electrolyte * Improved reliability 
Applications: * High voltage inverters * DC bus link * DC filtering 


Dim in mm 


Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% 
* Insulation Resistance: = 10,000MQ 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Rated ESR @ Peak Ripple Current 

Voltage Capacitance 100kHz Current SRF @ 100kHz and Price Each Cornell Dubilier 
(DC) (uF) (Mo) (A) (kHz) 25°C 1 10 100 | Part No. 
400 30 6.0 900 155 24.2 338-1368-ND 28.12 24.10 20.09 | UNL4W30K-F 
500 35 8.0 910 144 22.0 338-1369-ND 55.49 47.57 39.64 | UNLS5W35K-F 
600 30 9.0 900 155 20.7 338-1370-ND 28.59 24.51 20.43 | UNL6W30K-F 
750 20 10.0 740 190 19.0 338-1371-ND 45.20 38.75 32.29 | UNL7W20K-F 
800 15 10.0 630 219 18.8 338-1372-ND 32.53 27.88 23.24 | UNL8W15K-F 
900 13.5 10.5 580 231 18.0 338-1373-ND 29.73 25.49 21.24 | UNL9W13P5K-F 
1000 10 12.0 500 269 17.5 338-1374-ND 29.95 25.68 21.40 | UNL10W10K-F 
1200 75 13.5 450 310 16.0 338-1375-ND 35.02 30.03 25.02 | UNL12W7P5K-F 
1500 47 15.0 338 392 15.0 338-1376-ND 26.17 22.43 18.69 | UNL15W4P7K-F 


INV) Film Chip Capacitors PEN Dielectric - CB Series 


Dimensions - mm Features: The CB Series film chip capacitors use a naked thermal shock resistance ¢ Low dissipation factor ESR and ESL 
W. Ae L Size Code L w and stacked construction with metallized PEN (polyethylene * No piezoelectric effect * Non-polar construction 
2D naphtalate). The use of high temperature dielectric films make Applications: * General purpose function in low voltage 
H 1206 3.3 1.6 these capacitors suitable for IR or vapor phase reflow processes. applications where miniaturization and SMD is required 
1812 45 3.2 The intrinsic elasticity of the dielectric film allows an excellent Specifications: * Climatic Category — 55/125/56 » Operating 
2220 58 5.0 compatibility of the capacitor with all types of material for printed Temperature Range: -55°C ~ 125°C with voltage derating of 
Dank =F a circuit boards. The self-healing property of film technology results 4 959%/°G between 105°C and 125°C 
7 7 in a safe open failure mode and better overall reliability. * Excellent 
Size wv Dim. H Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Max (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 50 10000pF 1.15 478-4533-1-ND .70 4.65 38.78 478-4533-2-ND 3,900 233.00/M CB017D0103JBA 
100 47000pF 2.6 478-4534-1-ND 98 6.55 54.60 478-4534-2-ND 700 229.60 CB037E0473JBA 
1812 
100 0.10UF 3.0 478-4535-1-ND -80 5.32 44.33 478-4535-2-ND 700 186.20 CB037E0104JBA 
63 -33UF 3.3 478-4536-1-ND 99 6.57 54.73 478-4536-2-ND 2,800 328.00/M CB042D0334JBC 
2220 63 ATUF 3.5 478-4537-1-ND 1.18 7.84 65.35 478-4537-2-ND 2,300 392.00/M CB042D0474JBC 
63 -68uF 4.0 478-4538-1-ND 1.42 9.46 78.80 478-4538-2-ND 2,300 473.00/M CB042D0684JBC 
2824 100 1.0uF 5.7 478-4539-1-ND 1.80 12.00 100.00 478-4539-2-ND 900 540.00 CB052E0105JBC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1733 


INA TPC Polyester Film Capacitors 


Description: ¢ Dielectric: Metallized polyester film (polyethylene teraphtalate) * Stacked-film * Leads: Radial tin-plated wire * Protection: 


Plastic case (UL 94V-0) / Epoxy resin * Marking: Logo, Nominal Capacitance, Tolerance (EIA), DC Nominal Voltage 


Features: * Non-inductive, self-healing, metallized polyester film capacitor * Insulated thermoplastic casing, epoxy resin sealed with stand- 


offs, flame retardant resin and case according to UL 94V-0 ¢ Radial connections with a lead spacing of 5.08mm 


Applications: * Supply decoupling, filter, integrators, treatment of analog signals, rejection of line perturbations 


Standardization: * Generic Specifications: CE] 384-1/CECC 30000/UTE 83100 »* Sectional Specifications: CEI 384-2-CECC 30400/ 
UTE 83151 »* Complies with Special Specifications: CECC 30401-063 ¢ On the LNZ list: Complies with type CPM-N; RAQ2 production, 


equivalent AQAP-4 of NATO 


Medium Power Film Capacitors 


The FFB and FFV3 series use a non-impregnated metallized polypropylene or polyester dielectric with the controlled self-healing process, 
specially treated to have a very high dielectric strength in operating conditions up to 105°C. They have been designed for printed circuit 
board mounting. Furthermore, their performance allows them to be an alternative to electrolytic technology because they can withstand 
much higher levels of surge voltage. One unique feature of this technology (as opposed to electrolytics) is how the capacitor reacts at 
the end of its lifetime. With an electrolytic, there is a strong risk of explosion of the case. However, with this line of film capacitors, the 
capacitor will simply experience a loss of capacitance of about 2% at the end of its life. This loss of capacitance is theoretical because the 
capacitor continues to be functional even after this 2% decrease. 


Applications: The FFB and FFVS series are particularity designed for DC filtering, low reactive power. 


General Characteristics: * Climactic Category: 40/105/56 IEC 68 (FFV3 Series) 55/105/56 IEC 68 (FFB) * Test Voltage between terminals 


at 25°C is 1.5 X Vnde 


Volt. | Dim.-mm| Capac- | Toler- | Digi-Key Pricing AVX Volt. | Dim.-mm]| Capac- | Toler- | Digi-Key Pricing AVX 

(DC)/ H Ww itance | ance | Part No. 10 100 | Part No. (DC)| H WwW itance | ance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1,000pF | +5% | 478-3385-ND 10.74 5.30 | BQ014D0102J 8.0132) -33HE | +5% | 478-3378-ND 23 1.68 11.98 | BQ024D0334J 
1,000pF | +10% | 478-3425-ND 09 70 4.98 | BQ014D0102K : : .33uF __| +10% | 478-3400-ND. 21 158 11.25 | BQ024D0334K 
1,500pF | +5% | 478-3376-ND 10 .75 5.38 | BQ014D0152) “47uF | 45% |478-3371-ND 34 2.53 18.08 | BQ074D0474J 
1,800pF | +5% | 478-3431-ND 10 TT 5.48 | BQ014D0182U 63 A7UF | +10% | 478-3415-ND .32 2.38 17.00 | BQ074D0474K 
2,200pF | +5% | 478-3409-ND 10 77 5.48 | BQ014D0222u 8.0 | 5.0 .68pF +10% | 478-3417-ND 36 2.64 18.85 | BQ074D0684K 
2,200pF | +10% | 478-3429-ND 10.72 5.15 | BQ014D0229K 1.0uF | +5% | 478-3367-ND 45 3.33 23.75 | BQ074D0105J 
3,300pF | +10% | 478-3423-ND 10 72 5.18 | BQ014D0332K 1.0uUF +10% | 478-3375-ND 42 3.13 22.33 | BQ074D0105K 
3,900pF | +5% | 478-3399-ND 10 76 5.45 | BQ014D0392J 720/60 | 2.2uF [210% |478-3402-ND 926.78 48.40 | BQ054D0225K 
a 7apr | 23h | 78 3c2ND 78835, sooraoow7a 12a | a oa ae ete 
4,700pF_| +10% | 478-3416-ND 10.73 5.23 | BQ014D0472K ’ e 33967 : ; : 

9 3434-1 2,200pF | +5% | 478-3384-ND 10.77 «5.48 | BQ014E0222J 
baie oT pias ee pede 2,200pF | +10% | 478-3412-ND 10.72. 5.15 | BQ014E0222K 
,000pF | +5% | 478-3373-ND. 12.85 6.10 | BQ014D0103J 
10,000pF | +10% | 478-3413-ND 11 80 5.73 | BQ014D0103K 3,300pF | 25% [E8s34do:NB) 10__.77__5.53 | BQO14E0332J 
A 3,300pF | +10% | 478-3420-ND 10.72 ~—«<5.18 | BQ014E0332K 

15,000pF | +5% | 478-3414-ND 10.72» 5.18 | BQ014D0153J 4700pF | 25% | 478-3404-ND ‘1 78. 85 | BOotdEOaTa4 
15,000pF | +10% | 478-3421-ND. 09 68 4.85 | BQ014D0153K 6800pF | 25% | 478-3405-ND Mi. (Bi. “sab. BOOTAEOGEa) 
22,000pF | #5% |478-3407-ND 10 74 §.28 | BQ014D02235 6,800pF | +10% | 478-3390-ND 40 76 5.45 | BQ014E0682K 
22,000pF | +10% | 478-3897-ND. 09 69 4.95 | BQ014D0223K 6.5 | 2.5 | 10,000pF | +10% | 478-3401-ND W181 5.75 | BQ014E0103K 

63 | 6.5 | 2.5 | 27,000pF | +10% | 478-3411-ND 10.72 5.13 | BQ014D0273K 15,000pF | +10% | 478-3440-ND 0968 4.85 | BQ014E0153K 
33,000pF | +5% | 478-3387-ND 11.83 6.90 | BQ014D0333J 100 22,000pF | +5% | 478-3377-ND 10.74 5.28 | BQ014E0223J 
$3,000pF | 210% [EiZBrsaone NEY f= 18) 15155 NBOOTSDUSEEK 22,000pF | +5% |478-5056-1-NDt NEW! 11.90 __6.33 | BQ014E0223/DB 
39,000pF | +5% | 478-3419-ND 10.77 5.53 | BQ014D0393J 22,000pF | +5% | 478-5056-2-ND} NEW! 80.00/2,500 BQ014E0223JDB 
47,000pF | +5% | 478-3381-ND 11.79 5.63 | BQ014D0473J 33,000pF | +5% | 478-3406-ND 1.83 5.90 | BQ014E0333J 
47,000pF | +10% | 478-3392-ND 10.74 5.28 | BQ014D0473K 47,000pF | +5% |478-3408-ND 1795.63 | BQ014E0473J 
56,000pF | +5% | 478-3439-ND aa] 79 5.65 | BQ014D0563) 47,000pF | +10% | 478-3438-ND 10.74 = 5.28 | BQ014E0473K 
56,000pF | +10% | 478-3422-ND 10.75 «5.33 | BQ014D0563K O.1pF | +5% | 478-3386-ND 12.90 6.43 | BQ014E0104J 
68,000pF | +5% | 478-3380-ND "1 84 6.00 | BQ014D0683J O.1pF | +10% | 478-3379-ND AW 84 6.03 | BQ014E0104K 
68,000pF | +10% | 478-3436-ND 11.79 = 5.65 | BQ014D0683K “33uF | 45% | 478-8394-ND 23. 1.68 1198 | BQO74E0334J 
82,000pF | +10% | 478-3424-ND 11.78 ~=—-5.55 | BQ014D0823K 8.0 | 5.0] .47uF | +5% | 478-3437-ND 61 4.48 32.00 | BQ074E0474) 
O.1pF | +5% | 478-3368-ND 12.90 6.43 | BQ014D0104U A7UF | +10% | 478-3428-ND 48 3.54 25.25 | BQ074E0474K 
O.1pF | +10% | 478-3383-ND 11 .84__-6.03 | BQ014D0104K 1,000pF | +10% | 478-3389-ND at .79 5.65 | BQ014G0102K 
12uF | +5% | 478-3418-ND 13.94 ~—«6.73 | BQ014D0124J 250 | &5 | 25 | 10,000pF | 5% | 478-3430-ND 13.95 6.75 | BQ014G0103J 
15uF | +5% | 478-3372-ND 13.99 7.10 | BQ014D0154J 10,000pF | +10% | 478-3426-ND. 12.89 6.35 | BQ014G0103K 
5uF | £10% | 478-3410-ND 13 93 6.68 | BQ014D0154K 8.0 [5.0 | O.1pF [210% [478-3382-ND 29 2.42 15.15 | BQ074G0104K 
(22UF | +5% | 478-3370-ND 24 175 12.50 | BQ014D0224) 400 | 6.5 | 2.5 | 1,000pF | +10% | 478-3388-ND at .79 5.65 | BQO1410102K 
.22uF | 410% | 478-3395-ND 13.99 705 | BQ014D0224K | +Curtape Tape and Reel 


Capacitance Tolerance | Irms Maximum Rs Dimensions - mm Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Type Voltage (uF) (%) (A) (ma) Lo oewiodu | LS | PartNo. il 10 100 1,000 | Part No. 
FFB Series 
33 3.0 3.0 31.1 13.0 22.4 0.80 27.5} 478-2589-ND 12.30 9.84 8.61 7.38 FFB14D0336K 
75VDC (45Vrms) 68 10 6.2 17 31.1 17.3 29.8 0.80 27.5} 478-2590-ND 20.55 16.44 14.39 12.33 FFB34D0686K 
110 10 1.4 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2591-ND 44.38 35.50 31.07 26.63 FFB54D0117K 
20 2.6 3.0 31.1 13.0 224 0.80 27.5} 478-2592-ND 8.90 7.12 6.23 5.34 FFB14E0206K 
100VDC (60Vrms) 47 10 6.0 17 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2593-ND 17.08 13.66 11.96 10.25 FFB44E0476K 
Poly- 68 9.0 1.4 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2594-ND 29.18 23.34 20.43 17.51 FFB54E0686K 
ester 75 24 16 31.1 13.0 224 80 27.5| 478-2595-ND 5.85 4.68 4.10 3.51 | FFB14HO755K 
300VDC (90Vrms) 18 10 6.0 7.0 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2596-ND 10.30 8.24 7.21 6.18 FFB44H0186K 
27 9.0 5.0 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2597-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 FFB54H0276K 
6.2 2.5 17 31.1 13.0 22.4 .80 27.5] 478-2598-ND 5.73 4.58 4.01 3.44 FFB1410625K 
400VDC (105Vrms) 15 10 6.2 7.0 31.1 208 31.3 1.0 27.5] 478-2599-ND 9.73 7.78 6.81 5.84 FFB4410156K 
{ 20 8.2 6.5 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2600-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 FFB5410206K 
3.9 54 30 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2601-ND 5.45 4.36 3.82 3.27 | FFB16J0395K 
525VDC (105Vrms) 10 10 12 12 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2602-ND 10.65 8.52 7.46 6.39 FFB46J0106K 
13 12 9.0 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2603-ND 21.45 17.16 15.02 12.87 FFB56J0136K 
3.3 5.0 31 31.1 13.0 22.4 80 27.5} 478-2604-ND 5.20 4.16 3.64 3.12 FFB16A0335K 
720VDC (120Vrms) 75 10 11.4 14 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2605-ND 10.15 8.12 7.11 6.09 FFB46A0755K 
Polypro- 10 12 if 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2606-ND 21.05 16.84 14.74 12.63 FFB56A0106K 
pylene 2.0 3.6 41 31.1 13.0 224 80 27.5} 478-2607-ND 4.95 3.96 3.47 2.97 FFB16C0205K 
900VDC (150Vrms) 51 10 9.3 16 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2608-ND 9.65 7.72 6.76 5.79 FFB46C0515K 
6.8 12 12 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2609-ND 14.08 11.26 9.86 8.45 FFB56C0685K 
15 33 45 311 13.0 224 80 27.5| 478-2610-ND 470 3.76 3.29 2.82 | FFB16L0155K 
1100VDC (180Vrms) 3.0 10 6.6 23 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2611-ND 9.15 7.32 6.41 5.49 FFB46L0305K 
47 10.3 15 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5} 478-2612-ND 13.40 10.72 9.38 8.04 FFB56L0475K 
Capacitance Tolerance Irms Maximum Rs Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) Part No. 100 1,000 Part No. 
FFV3 Series 
75VDC (45Vrms) 760 28 AT 478-2613-ND 41.58 36.39 31.19 29.11 FFV34D0167K 
Polyester 100VDC (60Vrms) 100 10 24 55 478-2614-ND 34.66 30.33 26.00 24.27 FFV34E0107K 
300VDC (90Vrms) 50 26 2.25 478-2615-ND 30.10 26.34 22.58 21.07 FFV34HO506K 
9 400VDC (105Vrms) 40 23 2.21 478-2616-ND 30.70 26.87 23.03 21.49 FFV3410406K. 
500VDC (105Vrms) 20 27 5.88 478-2617-ND 22.40 19.60 16.80 15.68 FFV36J0206K 
Polypro- 700VDC (120Vrms) 20 10 30 5.15 478-2618-ND 23.44 20.51 17.58 16.41 FFV36A0206K 
pylene 900VDC (150Vrms) 13 25 6.33 478-2619-ND 22.44 19.64 16.83 15.71 FFV36C0136K 
1100VDC (180Vrms) 9.0 20 7.61 478-2620-ND 21.80 19.08 16.35 15.26 FFV36L0905K 
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-187 (4.8) Quick 
Connect Terminal 


ia 


Panasonic Ac Film Capacitors 


Stack Type: Panasonic’s “stack type” construction offers significant -187 (4.8) Quick 

reduction in case size (compared to oil-filled can type) with a built-in Connect Terminal 
mounting foot. A 
Features: * Compact size compared to oil-filled type capacitors »* 0.187 


inch (4.75mm) terminals standard (0.250 inch [6.35mm] available) * 180, 
200, 230 are standard voltages * U.L. 810 (File # E76560) and C.S.A listed - 
(CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) ¢ JIS standard is available. (JIS C IL 


4908) ° Primary applications: refrigeration, motor run, lighting, etc. * Flame 16 |. 
retardant plastic case is rated 94 V-0 i Bo 
Voltage | Cap. Die h sons inna) Digi-Key, Bricing) Banseonic Wound Type: Panasonic's “wound type” construction brings 
Ee [ile Ls B c 2) E E RartiNo: i uD ‘100 500 EartiNo: dry film fechnclogy to higher voltage and microfarad appline 
Stack Type - SQ Case tions, not available from our “stack type” construction. 
75] 395 380 175 160 28.0 305 11.0] P9400-ND 3.40 27.20 231.20 1020.00] JS18755-AA Features: * Replacement for typical oil-filled aluminum or plas- 
10 | 395 38.0 22.0 20.5 32.5 30.5 11.0| P9401-ND 4.08 32.60 277.10 1222.50 | JS18106-AA tic can capacitor * Compact size —ideal where space is a pre- 
180 | 12 | 395 380 220 205 342 32.0 13.0] P9402-ND 4.55 36.40 309.40 ~—- 1365.00 | JS18126-AA mium * Built-in mounting bracket eliminates need for mounting 
15 | 395 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0| P9403-ND¢ 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JS18156-AA strap * Meets U.L. 810 (File #E76560) * Primary applications: 
20 | 39.5 38.0 267 252 37.0 41.0 11.0| P9404-NDe 6.50 52.00 442.00 _ 1950.00 | JS18206-AA motor run, lighting, etc. * Terminals: 0.187 inch (4.75mm) 
8 39.5 38.0 220 205 325 30.5 11.0 P9658-ND® 3.83 30.60 260.10 1147.50 | JS211805-AA 
210 10 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9405-ND 4.20 33.60 285.60 1260.00 | JS21106-AA 
12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9406-ND 4.70 37.60 319.60 1410.00 | JS21126-AA ‘ 
15 | 395 380 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0| P9407-ND@ 5.65 45.20 384.20 1695.00 | JS21156-AA Pe pe 
10 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9408-ND® 4.93 39.40 334.90 1477.50 | JS23106-AA 1 65 
230 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9409-ND 5.43 43.40 368.90 1627.50 | JS23126-AA t x4 7 
15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9410-ND 7.03 56.20 477.70 2107.50 | JS23156-AA A | 
Wound Type - Q Case (er 
10 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9411-ND® 6.75 54.00 459.00 2025.00 | JS251106-BA Z| | 
250 12 50.0 485 26.7 25.3 387.5 38.0 11.5 P9412-ND® 7.68 61.40 521.90 2302.50 | JS251126-BA h- Bl 
15 50.0 485 305 288 41.0 36.0 11.5 P9413-ND 9.08 72.60 617.10 2722.50 | JS251156-BA 
4 49.7 483 240 225 345 345 11.5 P9659-ND® 7.85 62.80 533.80 2355.00 | DS441405-BA ‘5 . 
440 5 | 500 485 26.7 253 387.5 38.0 11.5 P9660-ND@ 8.38 67.00 569.50 2512.50 | DS441505-BA Oil Wound Type ~ Metallized polypropylene film: 
6 50.0 48.5 305 288 41.0 41.5 11.5 P9661-ND@ 9.58 76.60 651.10 2872.50 | DS441605-BA Features: ° Self protection function built-in * Low-Loss and 
Oil Wound Type — RoHS Compliant inherent temperature rise * Small and compact 
15 | 430 410 800 930 160 — — P9662-ND 4.38 35.02 297.67 1313.25 | DS371156-CA | | Specifications: « Meets U.L. 810 (File #276560) * Capacitance 
20 43.0 41.0 90.0 103.0 16.0 _— = P9663-ND 4.94 39.48 335.58 1480.50 | DS371206-CA Tolerance: -5 ~ 10% * Temperature Range: -25°C ~ 70°C «Insu- 
25 43.0 41.0 100.0 113.0 16.0 = = P9664-ND 5.55 44.42 377.57 1665.75 | DS371256-CA lation Resistance: More than 1000MQ «» Dissipation Factor: 
370 30 43.0 41.0 110.0 123.0 16.0 = = P9665-ND 6.08 48.66 413.61 1824.75 | DS371306-CA Less than 0.3% » Withstand Voltage: Between Terminal: 1.75 
35 48.0 45.0 100.0 113.0 18.0 = = P9666-ND 6.70 53.58 455.43 2009.25 | DS371356-CA x rated voltage for 60 seconds Terminal to Case: 2 x rated 
40 48.0 45.0 110.0 123.0 18.0 _— = P9667-ND 7.28 58.20 494.70 2182.50 | DS371406-CA voltage for 60 seconds 
45 53.0 50.5 100.0 113.0 18.0 = = P9668-ND 7.96 63.70 541.45 2388.75 | DS371456-CA Applications: * Motor run applications (Air Condi- 
50 53.0 50.5 110.0 123.0 18.0 = — P9669-ND 8.58 68.62 583.27 2573.25 | DS371506-CA tioner /Refrigerator) * Motor start applications 
@ RoHS Compliant 


VISHAY. BCcomponents Axial Ceramic Capacitors 


#24 AWG Lead (2X) 


[pare 


a 


Mechanical Parameters: measurement conditions are the same as for capacitance measurement. 


Terminal Strength: 2.2 Kg (5 Ibs.) Minimum pull to destruction, per Method B5 of 
RS-198-Cll, Test Condition A. 


Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”) Tinned, Copper Clad Steel. 30% 
Conductivity. Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI Maximum 
Body: Conformally coated Epoxy. 


Electrical Parameters: 

Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with 
C <1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with C 
>1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R types. 


Dissipation Factor: .1% Maximum for COG types, 2.5% Maximum for X7R types; 


Dielectric Strength: Parts are subjected for up to 5 seconds @ 25°C to 250% of 
Rated Voltage and will exhibit no evidence of breakdown. 

Insulation Resistance: When measured @ 25°C and Rated Voltage, the 
following Minimum Values will be met: 100KMQ or 1000MQ x pF (whichever is 
less). 

Body Insulation: 500VDC Minimum, in accordance with RS-198-Cll. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C for COG, -55°C ~ 125°C for 
X7R. 

Packaging: Mono-Axial parts are supplied in tape and reel and form per EIA 
RS-296. 


b -+-— 52.37 —+/ -| 


6.35 
Taped and Reeled per EIA RS-296E 


6.35 


Size Code 


A 


15) 


3.81mm Max 


2.54mm Max 


Cap. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

Type | Voltage Capacitance Tol. (%) Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pf 45 1011PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1011PHTR-ND@ 7,000 41.00/M A100J15COGH5TAA 
15pf +5 1012PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1012PHTR-ND 7,000 41.00/M A150J15COGHS5TAA 
18pf 45 1013PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1013PHTR-ND® 7,000 41.00/M A180J15COGHSTAA 
22pt +5 1014PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1014PHTR-ND@® 7,000 41.00/M A220J15COGHS5TAA 
100N 27pt 45 1015PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1015PHTR-ND® 7,000 41.00/M A270J15COGHSTAA 
33pf 45 1016PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1016PHTR-ND® 7,000 41.00/M A330J15COGHSTAA 
47pf +5 1017PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1017PHTR-ND@® 7,000 41.00/M A470J15COGHSTAA 
68pf 45 1018PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1018PHTR-ND 7,000 41.00/M A680J15COGHSTAA 
oe 100pf 45 1001PHCT-ND® .78 5.66 39.15 1001PHTR-ND® 7,000 26.00/M A101J15COGF5TAA 
180pf 45 1003PHCT-ND@ 1.00 7.22 49.95 1003PHTR-ND® 7,000 33.00/M A181J15COGF5TAA 
220pf +5 1004PHCT-ND 1.00 7.22 49.95 1004PHTR-ND 7,000 33.00/M A221J15COGF5TAA 
330pf 45 1005PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1005PHTR-ND® 7,000 41.00/M A331J15COGF5TAA 
BO: 470pf +5 1007PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1007PHTR-ND@ 7,000 41.00/M A471J15COGF5TAA 
560pf 45 1008PHCT-ND 1.48 10.66 73.80 1008PHTR-ND 7,000 49.00/M A561J15COGF5TAA 
680pf 45 1009PHCT-ND 1.48 10.66 73.80 1009PHTR-ND 7,000 49.00/M A681J15COGF5TAA 
1000pf +5 1010PHCT-ND@ 1.38 9.98 69.08 1010PHTR-ND® 7,000 46.00/M A102J15COGF5TAA 
270pf +10 1111PHCT-ND 81 5.88 40.73 1111PHTR-ND 7,000 27.00/M A271K15X7RH5TAA 
330pf +10 1112PHCT-ND® 81 5.88 40.73 1112PHTR-ND@ 7,000 27.00/M A331K15X7RH5TAA 
470pf +10 1113PHCT-ND@ 81 5.88 40.73 1113PHTR-ND® 7,000 27.00/M A471K15X7RH5TAA 
1400V 680pf +10 1114PHCT-ND® 81 5.88 40.73 1114PHTR-ND@® 7,000 27.00/M A681K15X7RH5TAA 
820pf +10 1115PHCT-ND@ 81 5.88 40.73 1115PHTR-ND® 7,000 27.00/M A821K15X7RH5TAA 
.001 pf +10 1116PHCT-ND@ .80 5.79 40.05 1116PHTR-ND® 7,000 27.00/M A102K15X7RH5TAA 
.0015yf +10 1118PHCT-ND 86 6.18 42.75 1118PHTR-ND 7,000 29.00/M A152K15X7RH5TAA 
X7R .0022uf +10 1119PHCT-ND 86 6.18 42.75 1119PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A222K15X7RH5TAA 
.0033pf +10 1101PHCT-ND® 75 5.43 37.58 1101PHTR-ND@ 7,000 25.00/M A332K15X7RF5TAA 
0047 pf +10 1102PHCT-ND@ 75 5.43 37.58 1102PHTR-ND® 7,000 25.00/M A472K15X7RFSTAA 
Ott +10 1103PHCT-ND® We 5.17 35.78 1103PHTR-ND@ 7,000 24.00/M A103K15X7RF5TAA 
50V .022ut +10 1105PHCT-ND 81 5.88 40.73 1105PHTR-ND® 7,000 27.00/M A223K15X7RFSTAA 
.033pf +10 1106PHCT-ND® .87 6.27 43.43 1106PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A333K15X7RF5TAA 
047 uf +10 1107PHCT-ND® 88 6.37 44.10 1107PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A473K15X7RF5TAA 
Apt +10 1109PHCT-ND® 86 6.21 42.98 1109PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A104K15X7RF5TAA 

@ RoHS Compliant 
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VISHAY. BCcomponents 


Mono-Kap™ 


Leaded Ceramic Multilayer Capacitors 


These conformally coated radial leaded Dimensions - mm 
capacitors are designed for commercial Size Code W Max H Max. T Max. 
and industrial applications, such as: timing, - * * 
coupling/decoupling, signal comparison 15 4.0 4.0 2.5 
and biasing. 20 5.0 5.0 3.2 
Cap. | Size | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel¢ | Vishay Cap. | Size | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reelt | Vishay 
Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 Qty. Pricing | Part No. Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Type COG 50V +5% Type X7R 50V +10% 
10pF | 15 5.58 | BCIO01CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K100J15COGF5TL2 220pF | 15 5.58 |BC1068CT-ND@ 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K221K15X7RF5TL2 
12pF |) 15 5.58 | BC1002CT-ND@ = 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K120J15COGF5TL2 680pF | 15 5.58 |BC1071CT-ND® 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K681K15X7RF5TL2 
1spF_) 15 ) 5.58 | BC1003CT-ND 76 = 5.48 | 4,000 | 25.00/M | K150J15COGFSTL2 jooope | 15 | 558 |Bcto72cT-ND® 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K102K15X7RFBTL2 
Tepr aS 558 be = «7 BABE abOs) see UMMM, | RIGO SGORESTLe 2200pF | 15 5.58 | BC1074CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K222K15X7RF5TL2 
eer | 15 558 (BROS 7 BAG «| A00D)) 2o-DOIM | RAPD Ie pOgr eI 3300pF | 15 5.58 | BC1075CT-ND® 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K332K15X7RF5TL2 
27pF | 15 5.58 | BC1006CT-ND@ 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K270J15COGF5TL2 4700pF | 15 5.58 | BC1076CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K472K15X7RF5TL2 
33pF ) 15 5.58 | BC1007CT-ND® = .76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K330J15COGF5TL2 1 | 6800pF | 15 558 |BC1077CT-ND®@  .70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K682K15X7RF5TL2 
39pF | 15 5.58 |BC1008CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K390J15COGFSTL2 
ane | 15 Pe cca en a6 -_|'xo00:| os-00u:| ka7tsiscogReTL OIF | 15 5.58 | BC1078CT-ND® 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K103K15X7RF5TL2 
sepr | 15 ase |RCInInerninel 76 5.46 | 4,000 | 25.00/m | Ks60u1SCOGESTL2 022uF | 15 5.58 | BC1080CT-ND® 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K223K15X7RF5TL2 
.033yF | 15 5.58 | BC1081CT-ND@ 83 6.01 | 4,000 | 28.00/M | K333K15X7RF5TL2 
coor a 558 Eee = «4 Bi | ACO 228 DOIN ROBO obOrs IES .047uF | 15 5.58 | BC1082CT-ND® 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K473K15X7RF5TL2 
82pF | 15 5.58 |BC1012CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K820J15COGFSTL2 
068F | 15 5.58 | BC1083CT-ND 1.19 8.58 | 4,000 | 40.00/M | K683K15X7RF5TL2 
100pF | 15 5.58 |BC1013CT-ND@ 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K101J15COGFSTL2 
AF | 15 5.58 | BC1084CT-ND® 81 5.82 | 4,000 | 27.00/M | K104K15X7RF5TL2 
420pF | 15 5.58 | BC1014CT-ND 4 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K121J15COGF5TL2 
1 | 150pF | 15 5.58 |BC101SCT-ND@® 91 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K151J15COGFSTL2 220pF | 15 65 — | BC1085CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K221K15X7RF5THS 
top | 15 | 558 |BC1O16CT-ND@® 91 6.60 ‘| 4,000 | 30.00/M | K181J15COGFSTL2 S30pF ) 18 65 BGibsecTaNe) 9° 5.01 | 4,000) -28:00/M | K881K1SX7RFSTHS 
220pF | 15 5.58 | BC1017CT-ND@® 91 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K221J15COGFSTL2 A70pF | 15 85 | BC1087CT-ND® = = 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K471K15X7RFSTHS 
270pF | 15 5.58 | BC1018CT-ND@ 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K271J15COGFSTL2 1000pF | 15 85 | BC1089CT-ND® = 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K102K15X7RFSTHS 
330pF | 15 5.58 |BCI019CT-ND@® 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K331J15COGFSTL2 2200pF | 15 65 | BCIO91CT-ND@ = .70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K222k15X7RFSTHS 
390pF | 15 5.58 |BC1020CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K391J15COGF5TL2 aa00pF | 15 es Reneeninel 70 5.04 | 4000 | 23.007m | K332K1Sx7RESTHS 
470pF | 15 5.58 |BC1021CT-ND® 1.13 813 | 4,000 | 38.00/M | K471J15COGF5TL2 4700pF | 15 65 | BC1093CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K472K15X7RF5THS 
2 
560pF | 15 5.58 |BC1022CT-ND@ 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K561J15COGF5TL2 6800pF | 15 65 — | BC1094CT-ND 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K682K15X7RF5THS 
680pF | 15 5.58 — | BC1023CT-ND 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K681J15COGF5TL2 OIF | 15 6.5 BC1095CT-ND@ 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K103K15X7RF5THS 
820pF | 15 5.58 |BC1024CT-ND@ 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K821J15COGF5TL2 o2quF | 15 65  |BCIO97CT-ND® 78 5.66 | 4,000 | 26.00/m | K223K15x7RFSTHS 
1000pF | 15 5.58 |BC1025CT-ND@ 225 16.25 | 4,000) 75.00/M | K102J15COGF5TL2 
.033F | 15 65 | BC1098CT-ND 83 6.01 | 4,000 | 28.00/M | K333K15X7RF5THS 
1200pF | 15 5.58 |BC1026CT-ND 2.00 14.46 | 4,000) 67.00/M | K122J15COGF5TL2 ‘osu | 15 as \eenesenined 33 5.98 | 4,000 | 28.001 | K473k15X7RESTHS 
1500pF | 15 5.58 |BC1027CT-ND@ 2.00 14.46 | 4,000) 67.00/M | K152J15COGF5TL2 ape | 48 eM ccc: Wee ea0:; | 4060:||37-00/:| oa ScAFSTHS 
1800pF | 15 5.58 |BC1028CT-ND 2.00 14.46 -| 4,000) 67.00/M | K182J15COGF5TL2 
; ‘ 22F | 20 75 | BCH103CT-ND® 2.31 16.67 | 3,000 | 77.00/M | K224K20X7RF5THS 
2200pF | 15 5.58 |BC1029CT-ND@ 232 16.77 | 4,000) 77.00/M | K222J15COGF5TL2 
Type X7R 100V +10% 
10pF | 15 65 | BC1030CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K100J15COGFSTHS 
t5pF | 18 PE cncceenns ee 546 | 4000 | 25.000 | KtsoNSCOGrOTHE 1000pF | 15 5.58 | BC1108CT-ND@ 78 5.62 | 4,000 | 26.00/M | K102K15X7RHSTL2 
ter | 45 Pe cenecenniy> ae 5.46 | 4,000 | 25.00/M | Ki0J1SC0GF5THS 4700pF | 15 5.58 | BC1110CT-ND 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K472K15X7RHSTL2 
oopr | 15 65  |Bci0s4cT-NDe® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/m | k220J1SCOGFSTHS 1 | oF | 15 5.58 | BC1111CT-ND 1.00 7.25 | 4,000 | 33.00/M | K103K15X7RHSTL2 
o7pF | 15 65  |BCIO35CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K270J1SCOGFSTHS .022uF | 20 658 |BC1112CT-ND 151 10.89 | 4,000) 50.00/M | K223K20X7RHSTL2 
AF | 20 6.58 |BC1114CT-ND@ 1.96 14.17 | 3,000) 65.00/M | K104K20X7RHSTL2 
33pF | 15 65 | BCI036CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K330J15COGFSTHS 
47pF | 15 65  |BC1038CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K470J15COGFSTHS 470pF | 15 65 | BCII16CT-ND® 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K471K15X7RHSTHS 
S6pF | 15 65 | BC1039CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K560J15COGF5THS 1000pF | 15 65  |BCI117CT-ND® 78 5.62 | 4,000 | 26.00/M | K102K15X7RHSTHS 
68pF | 15 65 | BCI040CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K680J15COGF5THS 2 | OtNF | 15 65 | BC1120CT-ND® 1.00 7.25 | 4,000 | 33.00/M | K103K15X7RHSTHS 
2 | 82pF ) 15 6.5 BC1041CT-ND@ = .76 5.46 | 4,000 | 25.00/M ) K820J15COGFSTHS 047uF | 20 75 BC1122CT-ND 215 15.54 | 3,000 | 72.00/M | K473K20X7RH5TH5 
toopr | 15 65  |pcto4ocr-NDe 76 546 | 4,000 | 25.00/m | Kiotu1scoGrsTHS AF | 20 75 | BC1123CT-ND@ 1.96 14.17 | 3,000 | 65.00/M | K104K20X7RHSTHS 
150pF | 15 65 | BC1043CT-ND 4 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K151J15COGFSTHS Type Y5V 25V +80/-20% — RoHS Compliant 
eee 1 85 ce, = GOD: |) COON SOOM | /heeT SGOGrS THe AF | 15 5.58 | BC1148CT-ND 66 4.78 | 4,000 | 22.00/M | K104Z15Y5VESTL2 
330pF | 15 65 | BCIO45CT-ND® 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K331J15COGFSTHS 
1 | 47F | 20 658 |BC1150CT-ND 196 14.14 | 3,000) 65.00/M | K474z20Y5VESTL2 
470pF | 15 65 | BCI046CT-ND® 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K471J15COGFSTHS 
iyF | 20 658 |BC1151CT-ND 178 12.84 | 3,000) 59.00/M | K105Z20Y5VESTL2 
1000pF | 15 65  |BCI048CT-ND® 2.25 16.25 | 4,000 | 75.00/M | K102J1SCOGF5THS 
2200pF | 15 65  |BCIOS0CT-ND 2.32 16.77 | 4,000 | 77.00/M | K222J15COGF5THS 9: | UME) 18 ae Coe Ae PERE ADO: ee OOM, | MIOSZ Tot OvEST He 
3300pF | 20 75  |BCIOS1CT-ND 516 37.28 | 3,000 | 172.00/m | K332J20C0GFSTHS tur | 20 75 WEGMISZEGNOR 1.78 12.84 | 3,000 | 59.00/M | K105Z20VSVESTHS 
4700pF | 20 7.5 | BC1052CT-ND® 5.16 37.28 | 3,000 | 172.00/M | K472J20COGF5THS Type Y5V 50V +80/-20% 
Type COG 100V +5% OF | 15 5.58 | BC1158CT-ND® 72 5.17 | 4,000 | 24.00/M | K103Z15Y5VFSTL2 
10pF | 15 5.58 | BCI054CT-ND@ 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K100J15COGHSTL2 1) AUF} 15 5.58 BCIIG0CT-ND® == .66 4.78 | 4,000 | 22.00/M | K104Z15YSVFSTL2 
F 22pF |) 15 5.58 BC1055CT-ND@ 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K220J15COGHSTL2 AF 20 6.58 BC1162CT-ND® = 1.78 12.84 | 3,000 | 59.00/M | K105Z20Y5VFSTL2 
100pF | 15 5.58 |BC1057CT-ND 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K101J15COGHSTL2 cowr | 45 PP ecco a 5.17 | 4,000 | 24.000 | K10az1svSvESTHS 
220pF | 15 5.58 |BC1058CT-ND@ 144 10.40 | 4,000) 48.00/M | K221J15COGHSTL2 als emer PO cnc; Mae 478. |aooa:| 32. 00ni'| KaaaragvevEsTiig 
100pF | 15 65 BC1064CT-ND@® = 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K101J15COGHSTHS ATF | 20 75 BC1167CT-ND® 1.96 14.14 | 3,000 | 65.00/M | K474Z20Y5VF5THS 
2 | 220pF 15 6.5 BC1065CT-ND 1.44 10.40 4,000 | 48.00/M | K221J15COGH5STH5S 1 IF 20 75 BC1168CT-ND® 1.78 12.84 3,000 | 59.00/M | K105Z20Y5VF5THS 
470pF | 15 65  |BCIO66CT-ND 1.80 13.03 | 4,000 | 60.00/M | K471J15COGHSTHS ; 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. | RoHS Compliant 
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Panasonic 


H H H H Class Il Equipment. Type NS-A is recognized by UL and 
Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-A GSA ULIATADSOVAC and CSA C222 NOt 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1/X1) SPECIFICATIONS: 

© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Kinked Lead + Rated Voltage: 
S20 Applicable Standards Rated Voltage 
S 0 UL 250 VAC 
£ -20 
om CSA 125 VAC 
g-40 A 
5 IEC 384-14 2nd Ed. 
Rey / 3 (EN 132 400) Sub-Class Y1 250 VAC 
e SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC 
G5k06 Oo 20 0 20 40 60 80 
Temperature (°C) BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC 
é a ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 4000VAC (50/ 
Nominal Capacitance ; j ied ee : 60Hz) for 1 minute 
Capacitance Tolerance Temperature | Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic q ae 
(pF) (%) Characteristics D E Part No. 10 100 1000 Part No. © Capacitance: Within the tolerance, when measured at 
100 420 B 41.00 | 100 P9521-ND 437 29.29 149.10 ECK-ANA101MB URES 20 ey Nars. anid 20° 
150 +20 B 11.00 | 10.0 P9522-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA151MB : bani eee saa au when 
220 +20 B 11.00 | 10.0 P9523-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA221MB + Insulation Resistance: 10,000MO min. at S00VDC and 
470 +20 B 11.00 | 10.0 P9524-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA471MB 1 minute electrification 
1000 +20 B 11.00 | 10.0 P9525-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA102MB + Temperature Characteristics: 
1500 +20 E 11.00 | 10.0 P9526-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA152ME Ti ch t ii ch 7 7 
emp. Char. | Capacitance Change | Temp. Range 
2200 +20 E 11.00 | 10.0 P9527-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA222ME BIY5P/2B4 +10% Maximum “25°C ~ 85°C 
3300 +20 E 13.00 | 10.0 P9528-ND 4.68 31.38 159.74 ECK-ANA332ME ENSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 
4700 +20 E 16.00 | 10.0 P9529-ND 4.92 32.54 195.21 ECK-ANA472ME The reference temperature: 20°C 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type TS 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Approved by UL and CSA for rated voltage 250VAC. Insulation Resistance: 10,000MQ min. at 500VDC and 1 


inute electrificati Nominal) Cap. Dimensions 

RECOMMENDED APPLICATIONS: eee Corr en Cap. | Tol. | Temp. mm Digi-Key Pricing Panasonic 
Noise suppression circuit for switching power supply. + Temperature Characteristics: Fig. | (pF) | (%) | Char.|D+1.0| F Part No. 5 10 100 | Part No. 
SPECIFICATIONS: e,trunaratra panaclianee Temperature 100 | +20) B 7.0 | 7.5 P10455-ND@ 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS101MB 
. i eh 2 jaracteristics ange ange 

Operating Temperature Ranges -28°G-='125°G 2 : 150 | #20 70 | 75 | Ptodse-NDO® 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS151MB 
e Rated Valiaus: 250¥G BIYSP/2B4 | +10% Maximum | -25°C ~ 85°C 
* Voltage Proof: 2600VAC for 1 minute meet 220 +20 7.0 75 P10457-ND® 2.24 = 3.06 20.52 | ECK-ATS221MB 
* Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1kHz | E/YSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 330 | +20 70 | 75 P10458-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS331MB 

ole ai sheet sna Aes FIYSV/2F4 | +30/-80% Maximum | -25°C ~ 85°C ; |-470_| #20 70 | 7.5 P10459-ND@ 2.24 3.06 20.52 _| ECK-ATS471MB 

ured tt 4kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C , The reference temperature: 20°C 680 | +20 7.0 | 7.5 P10460-ND® 2.24 3.06 ~—-20.52 | ECK-ATS681MB 


B 

B 

B 

B 

B 

jooo | 220] — | 7.0 | 75 | Pto4e1-ND® 233 318 21.34 | ECK-ATS102ME 

jooo | +20] B | 95 | 75 | P9657-ND® 241 326 23.02 | ECK-ATS102MB 

1500 | +20] E | 80 | 75 | Pto4e2-ND® 265 362 24.28 | ECK-ATS152ME 

2200 | +20 | E | 90 | 75 | PtO4e3-ND® 269 3.68 24.70 | ECK-ATS222ME 

2 | 3300 | +20 & | 115 | 7.5 | P1O464-ND@ 3.24 4.43——29.73 | ECK-ATS332ME 

1 | 4700 | +20] & | 140 | 10.0 | Pi0465-ND@ 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME 
F 
E 
F 


é 2 4700 | +20 11.5 | 75 P10466-ND® 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS472MF 
rs) 4700 | +20 14.0 | 7.5 P10468-ND® 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME6 
gs -20 0 +20+40+60+80 = 
; Temperature (°C) 1 | 10000 | +20 16.0* | 10.0 P10467-ND® 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF 
2 | 10000 | +20 F 16.0* | 7.5 P10469-ND 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF6 
*Dis+1.5 RoHS Compliant 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 


Type VS is recognized by VDE (IEC60384-14) and UL/CSA. Temp. Capacitance Temperature 
FEATURES: Char. Change Range 
Miniature size, 30% smaller than conventional Type TS * a = 
RECOMMENDED APPLICATIONS: | SSDs AOU es ee 


« AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone » Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL B +10% Maximum -20°C ~ 85°C 
SPECIFICATIONS: 9 i 2 | 
+ Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C (-25°C - 85°C for UL and CSA) « Rated Voltage: 250Vac/v2, 44ovacix1 | & | #20: 86% Maximum | -20°C ~ 85°C 
© Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute » Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, when measured at 1kHz + 20%, 1.00.2 F +30, -80% Maximum -20°C ~ 85°C 
Vrms and 20°C (for Temperature Characteristics B, E and F) * Insulation Resistance: 10,000MQ min. at SOOVDC and 60+5 
second electrification The reference temperature: 20°C 
Nominal Cap. Cap. Tol. Temp. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Panasonic 
(pF) (%) Char. D F Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11408CT-ND® 32 2.18 15.40 P11408TB-ND® 1,000 84.00 ECC-NVSO50DG 
10 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11409CT-ND® 52 3.56 23.86 P11409TB-ND® 1,000 122.00 ECC-NVS100DG 
22 +5% SL 8.0 5.0 P11410CT-ND® 52 3.56 23.86 P11410TB-ND® 1,000 122.00 ECC-NVS220JG 
47 +5% SL 8.0 5.0 P11411CT-ND® 52 3.56 23.86 P11411TB-ND® 1,000 122.00 ECC-NVS470JG 
100 +10% B 8.0 5.0 P11412CT-ND® 52 3.56 23.86 P11412TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS101KB 
150 +10% B 8.0 5.0 P11413CT-ND 52 3.56 23.86 P11413TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 P11414CT-ND® 52 3.56 23.86 P11414TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS221KB 
330 +10% B 8.0 5.0 P11415CT-ND® 52 3.56 23.86 P11415TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS331KB 
470 +10% B 8.0 5.0 P11416CT-ND® 52 3.56 23.86 P11416TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS471KB 
1000 +10% B 9.0 5.0 P11417CT-ND® 34 2.51 17.92 P11417TB-ND® 1,000 100.00 ECK-NVS102KB 
1000 +20% E 8.0 5.0 P11418CT-ND® 57 3.87 25.95 P11418TB-ND® 1,000 132.00 ECK-NVS102ME 
1500 +20% E 8.0 5.0 P11419CT-ND® 57 3.87 25.95 P11419TB-ND® 1,000 132.00 ECK-NVS152ME 
2200 +20% E 9.0 5.0 P11420CT-ND® 61 4.18 28.04 P11420TB-ND® 1,000 143.00 ECK-NVS222ME 
4700 +20% E 11.0 5.0 P11421CT-ND® 74 5.02 33.21 P11421TB-ND® 1,000 199.00 ECK-NVS472ME 
4700 +20% F 10.0 5.0 P11422CT-ND® 70 4.76 31.50 P11422TB-ND® 1,000 189.00 ECK-NVS472MF 
10000 +20% i 14.0 TS P11423CT-ND®@ 81 5.54 36.63 P11423TB-ND® 500 138.50 ECK-NVS103MF 
RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1737 


KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “Aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated 


dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed on Style iene Gencan 
opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic 1.0 
block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive terminations are C410 .170 (4.32) -100 (2.54) r (25.4) | L = 
applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. cai2 170 (4.32) 120 (3.05) \ | is 
earl leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: foe: Class c420 260 (6.60) 100 (2.54) c T t I J 1 
, with a temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C -020 
(Also known as “NPO”). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating temperature C430 .290 (7.37) 150 (3.81) (.51) 
range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance change of 22% - 56% over an operating c440 400 (10.16) .150 (3.81) 
temperature range of 10°C ~ 85°C. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Dielectric Voltage Cap. Tol.(%) Code | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15pF +5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | — = — | C410C150J1G5CA7200 
68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | — = — | C410C680J1G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 | — = — | C420C152J1G5CA7200 
100 6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 320.86/M C430C682J1G5CA7200 
680pF +5 410 399-1826-1-ND 30 2.85 20.57 142.43 | — = — | C410C681J5G5CA7200 
CoG 1500pF +5 412 399-1828-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 144.90/M C412C152J5G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 144.90/M C420C152J5G5CA7200 
2200pF +5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5CA7200 
3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1832-2-ND 2,500 267.46/M C430C332J5G5CA7200 
oo 4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | — = — | C430C472J5G5CA7200 
6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | — = — | C430C682J5G5CA7200 
680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1838-2-ND 5,000 70.95/M C410C681K1R5CA7200 
1500pF +10 410 399-1840-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1840-2-ND 5,000 70.95/M C410C152K1R5CA7200 
3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1842-2-ND 5,000 70.95/M C410C332K1R5CA7200 
100 -O15pF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 82.50/M C412C153K1R5CA7200 
.O15pF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 |= = — | C420C153K1R5CA7200 
.022UF +10 420 399-1849-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-1849-2-ND 5,000 115.50/M C420C223K1R5CA7200 
ae -O68F +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-1852-2-ND 2,500 204.60/M C430C683K1R5CA7200 
-15pF +10 440 399-1854-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-1854-2-ND 2,500 303.60/M C440C154K1R5CA7200 
.O15pF +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | — = — | C410C153K5R5CA7200 
50 .O68UF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | — = — | C420C683K5R5CA7200 
15uF +10 430 399-1864-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-1864-2-ND 2,500 204.60/M C430C154K5R5CA7200 
-A7UF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 | — a — | C440C474K5R5CA7200 
.O15uF +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | 399-1869-2-ND 5,000 61.05/M C410C153M1U5CA7200 
.022UF +20 410 399-1870-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | — cont — | C410C223M1U5CA7200 
100 .033F +20 420 399-1871-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 | 399-1871-2-ND 5,000 95.70/M C420C333M1U5CA7200 
.O68F +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
.22UF +20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 | — _ — | C440C224M1U5CA7200 
a -033F +20 410 399-1877-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | — = — | C410C333M5U5CA7200 
-O68F +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | — _ — | C410C683M5U5CA7200 
50 -15pF +20 410 399-1881-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-1881-2-ND 5,000 82.50/M C410C154M5U5CA7200 
-33pF +20 420 399-1884-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 | — _ — | C420C334M5U5CA7200 
68uF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 | — — — | C430C684M5U5CA7200 
RoHS Compliant 
10pF +5 410 399-4446-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4446-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5TA7200 
15pF +5 410 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4455-; 5,000 93.00/M C410C150J1G5TA7200 
22pF +5 410 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4461-; 5,000 93.00/M C410C220J1G5TA7200 
33pF +5 410 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4467-; 5,000 93.00/M C410C330J1G5TA7200 
47pF +5 410 399-4472-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4472-; 5,000 93.00/M C410C470J1G5TA7200 
68pF +5 410 399-4478-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4478-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5TA7200 
100pF +5 410 399-4447-1-ND 26 2.48 17.94 124.20 | 399-4447-2-ND 5,000 83.00/M C410C101J1G5TA7200 
150pF +5 410 399-4456-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4456-2-ND 5,000 93.00/M C410C0151J1G5TA7200 
220pF +5 410 399-4462-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4462-2-ND 5,000 93.00/M C410C221J1G5TA7200 
330pF +5 410 399-4468-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4468-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5TA7200 
CoG 100 680pF +5 410 399-4479-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4479-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5TA7200 
470pF +5 410 399-4473-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4473-2-ND 5,000 93.00/M C410C471J1G5TA7200 
1000pF +5 410 399-4448-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-4448-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J1G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4492-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 | 399-4492-2-ND 5,000 138.00/M C420C152J1G5TA7202 
2200pF +5 420 399-4495-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4495-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J1G5TA7200 
3300pF +5 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 | — = — | C430C332J1G5CA7200 
3300pF +5 430 399-4508-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4508-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4510-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4510-2-ND 2,500 238.00/M C430C472J1G5TA7200 
6800pF +5 430 399-4514-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-4514-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5TA7200 
.O1UF +5 440 399-4519-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 | 399-4519-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5TA7200 
.O15pUF +5 440 399-1825-1-ND ql? 11.13 80.37 556.43 | — = — | C440C153J1G5CA7200 
.O15pF +5 440 399-4522-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 | 399-4522-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5TA7200 
(Continued) 
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KEMET ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “AXIMAX” (cont) 


Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Dielectric Voltage Cap. Tol.(%) Code | Part No. il 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
680pF +5 410 399-4480-1-ND 30 2.85 20.57 142.43 | 399-4480-2-ND 5,000 95.00/M C410C681J5G5TA7200 
1000pF +5 410 399-4449-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 | 399-4449-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J5G5TA7200 
1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 | — = — | C410C102J5G5CA7200 
1500pF +5 412 399-4485-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4485-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5TA7200 
2200pF +5 412 399-4487-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4487-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4493-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 | 399-4493-2-ND 5,000 145.00/M C420C152J5G5TA7200 
OG oO 2200pF +5 420 399-4496-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4496-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5TA7200 
3300pF +5 430 399-4509-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4509-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4511-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-4511-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5TA7200 
6800pF +5 430 399-4515-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-4515-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5TA7200 
.O1F +5 440 399-4520-1-ND AA? 11.13 80.37 556.43 | 399-4520-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5TA7200 
.O15pF +5 440 399-4523-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 | 399-4523-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5TA7200 
.O15uF +5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 | 399-1836-2-ND 2,500 455.40/M C440C153J5G5CA7200 
470pF +10 410 399-4474-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4474-2-ND 5,000 71.00/M C410C471K1R5TA7200 
680pF +10 410 399-4481-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4481-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5TA7200 
1000pF +10 410 399-4450-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 | 399-4450-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5TA7200 
1500pF +10 410 399-4457-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4457-2-ND 5,000 71.00/M C410C152K1R5TA7200 
2200pF +10 410 399-4463-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4463-2-ND 5,000 71.00/M C410C222K1R5TA7200 
3300pF +10 410 399-4469-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4469-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5TA7200 
4700pF +10 410 399-4475-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4475-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5TA7200 
6800pF +10 410 399-4482-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4482-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5TA7200 
100 .O1F +10 410 399-4451-1-ND .18 1.68 12.16 84.15 399-4451-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5TA7200 
.O15pF +10 412 399-4486-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-4486-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5TA7200 
.022UF +10 412 399-4488-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 | 399-4488-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5TA7200 
-O15pF +10 420 399-4494-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-4494-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5TA7200 
.022UF +10 420 399-4497-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4497-2-ND 5,000 116.00/M C420C223K1R5TA7200 
.033F +10 420 399-4498-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 | 399-4498-2-ND 5,000 116.00/M C420C333K1R5TA7200 
.047UF +10 430 399-4512-1-ND A7 4.46 32.18 222.75 399-4512-2-ND 2,500 149.00/M C430C473K1R5TA7200 
mas pF +10 430 399-4503-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-4503-2-ND 2,500 165.00/M C430C104K1R5TA7200 
-O68F +10 430 399-4516-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-4516-2-ND 2,500 205.00/M C430C683K1R5TA7200 
-15UF +10 440 399-4524-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-4524-2-ND 2.500 304.00/M C440C154KR15TA7200 
.O1F +10 410 399-4452-1-ND al?’ 1.58 11.44 79.20 | 399-4452-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5TA7200 
.O15pF +10 410 399-4458-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4458-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5TA7200 
.022UF +10 410 399-4464-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4464-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5TA7200 
-033F +10 410 399-4470-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4470-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5TA7200 
.047UF +10 410 399-4476-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4476-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5TA7200 
.O68F +10 412 399-4490-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4490-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5TA7200 
50 pF +10 412 399-4484-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 | 399-4484-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5TA7200 
-O68F +10 420 399-4502-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4502-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5TA7200 
pF +10 420 399-4491-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 | 399-4491-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5TA7200 
-15UF +10 430 399-4505-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-4505-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5TA7200 
.22UF +10 430 399-4507-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-4507-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5TA7200 
-33UF +10 440 399-4526-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-4526-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5TA7200 
A7UF +10 440 399-4527-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 | 399-4527-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5TA7200 
.O1F +20 410 399-4453-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 399-4453-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5TA7200 
-O15pF +20 410 399-4459-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4459-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5TA7200 
.022UF +20 410 399-4465-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | 399-4465-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5TA7200 
.033F +20 420 399-4499-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4499-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5TA7200 
100 .047F +20 420 399-4501-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4501-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5TA7200 
-O68F +20 430 399-4517-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-4517-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5TA7200 
pF +20 430 399-4504-1-ND 34 3.22 23.24 160.88 | 399-4504-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5TA7200 
-15pF +20 430 399-4506-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4506-2-ND 2,500 182.00/M C430C154M1U5TA7200 
.22UF +20 440 399-4525-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4525-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5TA7200 
.033F +20 410 399-4471-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | 399-4471-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5TA7200 
eu .047UF +20 410 399-4477-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | 399-4477-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5TA7200 
-O68F +20 410 399-4483-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4483-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5TA7200 
pF +20 410 399-4454-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 | 399-4454-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5TA7200 
-15pUF +20 410 399-4460-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-4460-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5TA7200 
50 .22UF +20 410 399-4466-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-4466-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5TA7200 
-33UF +20 412 399-4489-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-4489-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5TA7200 
-33UF +20 420 399-4500-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 5,000 127.00/M C420C334M5U5TA7200 
A7UF +20 430 399-4513-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 | 399-4513-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5TA7200 
-68UF +20 430 399-4518-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4518-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5TA7200 
4uF +20 440 399-4521-1-ND 84 7.92 57.20 396.00 | 399-4521-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5TA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated dielectric materials which Series: Series: 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The C315 C317 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. 320 Hl C322 
After firing, conductive terminations are applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. C330 7 C323 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: COG: Class 1, with a temperature C340 
coefficient of O +30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C (Also known as “NPO"). X7R: Class Il, with a C350 
maximum capacitance change of +15% over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class III, with a maximum capacitance 
change of 22% ~ 56% over an operating temperature range of 10°C ~ 85°C. 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC} Cap. s JL H T |Part No. 1 10 100 | Part No. tric | VDC} Cap. s L H T |Part No. 1 10 100 | Part No. 

315 Series — RoHS Compliant COG | og | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 /399-4231-ND 38 © 2.82 20.15 | C317C331J2G5TA 
150pF | 2.54| 381 | 5.33 | 2.54] 399-4153-ND oe “AGG “44001 CAISCISLITGSTA +5% 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54|399-4241-ND 382.82 20.15 | C317C471J2G5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5:33 | 2.54 /399-4163-ND 7 “iG: “44 60 | CSIECODAITGETA 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4234-ND 494.39 9.90 | C317C332K5R5TA 

4700pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54|399-4244-ND 21 1.54 11.00 | C317C472K5R5TA 
400 | 3300F | 2.54 | 3.81 | 6.33 | 2.54 |399-4173-ND 27 1.96 14.00 | C315C391J1G5TA 6800pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4251-ND ‘21 1.54 11.00 | C317C682KSRSTA 
470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4182-ND 27 1.96 14.00 | C315C471J1G5TA 50 | .otur | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4206-ND 20 1.51 10.75 | C317C103K5R5TA 
880pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4191-ND 38 2.82 20.15 | C315C6B1J1GSTA O15yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 /399-4217-ND 211.54 11.00 | 6317C153K5R5TA 
1O00pF/ 2.54 | 3.81 | 5.93 | 2.54 [S80-#143-ND 31228 16.25 | C315C102/1G5TA 022uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 [399-4227-ND 22 1.66 11.83 | C317C223K5R5TA 
10pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54|399-4140-ND 26 1.93 13.75 | C315C100J2G5TA .033pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4236-ND 22 1.66 11.83 | 6317C333K5R5TA 
15pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54|399-4152-ND 28 2.08 14.85 | C315C150J2G5TA 1000pF] 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 [399-4202-ND 17~—-1.27-—-9.08 | C317C102K1R5TA 
cog 22pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4162-ND 28 2.08 14.85 | C315C220J2G5TA 1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4214-ND 19 1.39 9.90 | C317C152K1R5TA 
+5% 27pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4171-ND 28 © 2.08 14.85 | C315C270J2G5TA 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4224-ND 191.39 9.90 | €317C222K1R5TA 
33pF | 2.54 | 3.81 |5.33| 2.54 |399-4172-ND 28 2.08 14.85 | C315C330J2G5TA X7R_ | 100 |3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4233-ND 19° 1.39 9.90 | C317C332K1R5TA 
no] estan [sateen ab 208 4a Jescrcer | || [nest asses BeAoAD _21_15t_1n SEX 
68pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4190-ND 30 2.19 15.68 | C315C680J2G5TA ‘oie [5.08 | 381 | 584 | 2.84 (309-4905-ND Gare faa saan! (CaaciisiReTh 
100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4141-ND 28 2.08 14.85 | C315C101J2G5TA 
100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4200-ND 224.65 11.75 | C317C101K2R5TA 
1SOpF | 2.64 | 3.81 | 5.99 | 2.54 ore ge eee 18 BD | Galoulptieea la 450pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54|399-4213-ND 24 1.80 12.88 | C317C151K2RSTA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4164-ND 322.35 16.80 | 6315C221J2G5TA 220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4223-ND 24 1.80 12.88 | C317C221K2R5TA 
330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54]399-4174-ND 38 © 2.82 20.15 | C315C331J2G5TA 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54|399-4232-ND 24 1,80 12.88 | C317C331K2R5TA 
470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4183-ND 38 2.82 20.15 | C315C471J2G5TA 200 | 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4242-ND 241,80 12.88 | C317C471K2R5TA 
3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4177-ND 19 © 1.39 9.90 | C315C332K5R5TA 680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4249-ND 24 1.80 12.88 | C317C681K2R5TA 
4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4186-ND 21 1.54 11.00 | C315C472K5R5TA 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4203-ND 22 1.65 11.75 | C317C102K2R5TA 
6800pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4194-ND 21 1.54 11.00 | C315C682K5RSTA 1500pF | 9.08 | 3.61 | 5.84 | 2.54 esate 24° 1.80 12:88" | CO17C1S2K2RSTA 
50 | Otur | 2.54) 3.81 | 5.33 | 2.54)399-4148-ND 20 1.51 10.75 | 6315C103K5R5TA ae a a a oe ee “ i a SE 
015yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4159-ND 214.54 11.00 | C315C153K5R5TA ‘Diur |508| 3.81 | 5.24 | 254 eaaeotene Se didi ‘ged: | baI7G4DSMARLIETA 
022yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4169-ND 22 4.66 11.83 | C315C223K5R5TA o15ue [5.08 | 3.81 | 5.84 | 254)399-4219-ND ‘4a 133 9:50 | C317C15aMSUSTA 
.033pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4179-ND 221.66 11.83 | C315C333K5R5TA 50 | -022HF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4228-ND 18 1.33 9.50 | C317C223MS5U5TA 
1000pF] 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4144-ND 17 4.27 9.08 | C315C102K1R5TA .033pF | 5.08 | 3 .81 | 5.84 | 2.54 |399-4237-ND 18 1.33 9.50 | C317C333MSU5TA 
1500pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4156-ND 19 4.39 9.90 | C315C152K1R5TA 047 uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 [399-4246-ND 18 4.33 9.50 | C317C473MSU5TA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4166-ND 19 1.39 9.90 | C315C222K1R5TA .068yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4254-ND 20 1.49 10.65 | C317C683M5U5TA 
yp | 100 |8300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4176-ND 19 1.39 9.90 | C315C332K1R5TA Z5U -AuF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4209-ND AG 1.21 8.63 | C317C104MSUSTA 
10% A700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4185-ND 21 1.54 11.00 | C315C472K1R5TA +20% 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4204-ND AZ 1.25 8.93 | C317C102M1U5TA 
. 6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4193-ND 211.54 11.00 | C315C682K1RSTA 1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4216-ND 191.37 9.78 | C317C152MIUSTA 
2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4226-ND 19 4.37 9.78 | C317C222M1U5TA 
O1F | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54|399-4147-ND 19 4.39 9.90 | C315C103K1R5TA tog [33000F| 5.08 | 3.81 | 5.24 | 2.54 |399-4285-ND "49 1.37 -9:78:| C317C399MMUSTA 
100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4142-ND 22 1.65 11.75 | C315C101K2R5TA 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4245-ND 191.37 9.78 | C317C472M1USTA 
150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4155-ND 24 1.80 12.88 | C315C151K2R5 TA 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4252-ND 19 1.37 9.78 | C317C682M1U5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4165-ND 24 1.80 12.88 | C315C221K2R5TA .O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4207-ND A7~— 1.25 8.93 | C317C103M1USTA 
330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54|399-4175-ND 24 1.80 12.88 | C315C331K2R5TA .015uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4218-ND 214.53 10.93 | C317C153M1U5TA 
200 | 470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4184-ND 241.80 12.88 | C315C471K2R5TA 320 Series — RoHS Compliant 
680pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54|399-4192-ND 24 1.80 12.88 | C315C681K2R5TA 680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4311-ND 39 2.85 20.35 | C320C681J1G5TA 
1000pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4145-ND 22 4.65 11.75 | C315C102K2R5TA 1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4257-ND 31 2.29 16.38 | C320C102J1G5TA 
1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4157-ND 24 1.80 12.88 | C315C152K2R5TA 400 |1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4269-ND 39 2.90 20.70 | C3200152J1G5TA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4167-ND 24 1.80 12.88 | C315C222K2R5TA 2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4281-ND 39 2.90 20.70 | €3200222J1G5TA 
aroone| 254] set [53] 25e]so-a1eenD 19137 978 [oBtSCH7OMSUSTA SHOE] 2.54.08 600] 10 PUM 45 830 70.58 | Caz0caz/T0NTA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4196-ND 19 1.37 9.78 | C315C682MSU5TA Scara arenes : : ; 
‘oir |254| 381 | 5.23 | 254 eaeneaitn Gk “4a. wes: | Gates naNaUETA 10pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4255-ND 27 4.96 14.00 | C320C100J2G5TA 
15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4267-ND 29° 242 15.13 | C320C150J2G5TA 
O1SUF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4161-ND 18 1.83 9.60 | C315C153MSUSTA 22pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4279-ND 29 2.12 15.13 | C320C220J2G5TA 
50 | .022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4170-ND 18 1.33 9.50 | C315C223M5U5TA 33pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4290-ND 29 242 15.13 | C320C330J2G5TA 
033pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4180-ND 18 1.33 9.50 | C315C333MSU5TA cog 47pF_| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4300-ND 29 242 15.13 | C320C470J2G5TA 
047 pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4189-ND 18 1.33 9.50 | C315C473MSU5TA 15% 68pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4310-ND 30 2.23 15.95 | C320C680J2G5TA 
25U -O68yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4197-ND 20. 1.49 10.65 | C315C683M5U5TA 100pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4256-ND 29° 2.12 15.13 | C3200101J2G5TA 
420% AyF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4151-ND AG 1.21 8.63 | C315C104MSU5TA 200 aie oe a ie iy een % ee ae Pensa Berta 
1000pF] 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4146-ND 17 4.25 8.93 | C315C102M1U5TA ie 254 | 508 | 6.60 | ate Recents fagi” 3 ge: “95 a6: GaDNONATIOGETA 
1500pF| 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4158-ND 19 4.37 9.78 | C315C152M1U5TA aoe : : : 
sooope| 254 | 381 | 5:33 | 2.54 |390-4168-ND Dee Gage catge leatacoooMn ETA 470pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4301-ND 39 2.85 20.35 | C320C471J2G5TA 
680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4312-ND 42 3.08 22.03 | C320C681J2G5TA 
400 [8800p F | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-4178-ND 19 1.37 9.78 | 6315C332M1USTA 1000pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4258-ND 40 2.97 21.20 | c320C102J2G5TA 
4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4187-ND 191.37 9.78 | C315C472M1USTA 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4270-ND 45 3.30 23.58 | C320C152U2G5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4195-ND 19 4.37 9.78 | C315C682M1U5TA 2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4282-ND 45 3.30 23.58 | C320C222J2G5TA 
O1pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4149-ND AZ 1.25 8.93 | C315C103M1U5TA 3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4293-ND 55 4.07 29.05 | C3200332J2G5TA 
.015pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4160-ND 211.53 10.93 | C315C153M1U5TA -015pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4274-ND 211.57 11.20 | C320C153K5R5TA 
- : .022yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4286-ND 23 1.69 12.05 | C320C223K5R5TA 

CONT: SON08 BCS COP uae 033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4296-ND 23. 1.69 12.05 | C320C333K5R5TA 
150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4211-ND 27 1.98 14.00 | C317C151J1G5TA 50 |-047HF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4306-ND 26 1.92 13.73 | C320C473K5R5TA 
220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54/399-4221-ND 27 1.96 14.00 | C317C221J1G5TA 068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4316-ND 26 1.92 13.73 | C320C683K5R5TA 

400 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54)399-4230-ND 27 1,96 14.00 | C3170331J1G5TA AF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4264-ND 21 1.57 11.20 | C320C104K5R5TA 
470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4240-ND 271.96 14.00 | C317C471J1G5TA BUF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4276-ND 372.71 19.33 | C320C0154K5R5TA 
680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4248-ND 38 © 2.82 20.15 | C317C681J1G5TA .22uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4288-ND 533.92 28.00 | C320C224K5R5TA 
1000pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4201-ND 31 2.28 16.25 | C317C102J1G5TA X7R 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4303-ND 21 1.58 11.30 | 320C472K1R5TA 
10pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4198-ND 26 1.93 13.75 | C317C100J2G5TA +10% 6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4313-ND 21° 1.58 11.30 | C320C682K1R5TA 

cog 45pF |5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4210-ND ‘58 2.08 14.85 | C317C150/2G5TA 015uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4272-ND 24 1.74 12.43 | C320C153K1R5TA 
15% 22F | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4220-ND 28 2.08 14.85 | C317C220J2G5TA 022UF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4284-ND 27 2.02 14.40 | C320C223K1RSTA 
100 |.033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4295-ND 272.02 14.40 | C320333K1R5TA 

33pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4229-ND 28 2.08 14.85 | C317C330J2G5TA 
aonF |5.08 | 381 | 5.84 | 254 |399-4296-ND oa OGa, dane Racoon BESTA 047 uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4305-ND 342.49 17.80 | C320C473KiR5TA 

200 .01F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4260-ND 19 1.42 10.18 | €320C103K1R5TA 
ATpF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4239-ND 28 2.08 14.85 | C317C470J2G5TA O68yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4315-ND 34 2.49 17.80 | C320C683K1R5TA 
68pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4247-ND 30 2.19 15.68 | C317C680J2G5TA AyF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4263-ND 342.49 17.80 | C320C104K1R5TA 
100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4199-ND 28 2.08 14.85 | C317C101J2G5TA 200 | 1000pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4259-ND 23 1.69 12.08 | C320C102K2R5TA 
150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4212-ND 32 2.35 16.80 | C317C151J2G5TA 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4271-ND 25 1.85 13.23 | 6320C152K2R5TA 
220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54|399-4222-ND 322.35 16.80 | C317C221J2G5TA (Continued) 
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KEMET ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. | Max.) Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC} Cap. s jk H T |Part No. 1 10 100 | Part No. tric | VDC] Cap. s [I H T | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4283-ND 25 1.85 13.23 | C320C222K2R5TA -022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4352-ND 21 1.53 10.93 | C322C223M1USTA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4294-ND 25 1.85 13.23 | C3206332K2R5TA 033pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4362-ND 24 1.73 12.38 | C3220333M1USTA 
Y7R 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18]399-4304-ND 27 =©2.01 14.38 | C3200472K2R5TA Z5U | 499 | -047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4372-ND 24 1.73 12.38 | C322C473M1USTA 
orth, | 200 Jea0opF| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3 18) 399-4314-nD ‘o7 201 1438 | C320C682K2RSTA +20% O68uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4382-ND 28 © 2.05 14.68 | C322C683M1USTA 
. .O1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4261-ND 25 1.85 13.23 | C320C103K2R5TA AUF 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4330-ND 21 1.53 10.93 | C322C104M1USTA 
“O15yuF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4273-ND ‘312.30 16.40 | C320C153K2R5TA -15uF 15.08 | 5.08 ) 6.60 [3.18 KeceatcszaND 8278 18.85. | C3220 154M UGTA 
.022uF| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4285-ND 31 2.30 16.40 | C3200223K2R5TA 323 Series — RoHS Compliant 
X7R 
ot 500 .O1pF | 2.54 5.08 | 6.60 | 3.18]399-3504-ND 86 6.35 45.38 | C320C103MCRSTA | | 419%, | 500) -OTHF | 6.08 | 5.08 | 8.13 | 3.18 | 399-3505-ND s00,* 1G-TG). “A828: | C201 OSKGRSTA 
033uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4298-ND 48 1.33 9.50 | C320C333M5USTA te 500 | .01uF | 5.08 | 5.08 | 8.13 | 3.18 399-3506-ND 86 6.35 45.38 | C323C103MCR5TA 
047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4308-ND 18 1.33 9.50 | €320C473M5USTA —— - - 
O68uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4318-ND 20 1.49 10.65 | C320C683M5USTA ess0 senes ea nons Complant 
50 | nf |254| 508 | 660 | 3.18/399-4266-ND 46 121 863 | C320C104MSUSTA 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4404-ND 84 6.16 44.00 | C330C332J1G5TA 
‘eur | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-4278-ND oa 473. 42.38 | CSONCIS4MEUSTA 4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4411-ND 84 6.16 44.00 | C330C472J1G5TA 
100 |6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4419-ND 91 6.68 47.73 | C330C682J1G5TA 
22uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4289-ND 32 2.33 16.68 | C320C224M5USTA 
O1F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4384-ND 1.11 821 58.65 | C330C103J1G5TA 
33yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4299-ND 32 2.33 16.68 | C320C334M5USTA 
=r “our \asa| soa | 660 |3 18 CeCe ioe 5 ait 1 a6) | GasneATANASIICTA 015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4391-ND 1.41 10.38 74.18 | C330C153J1G5TA 
. SANE LEO LOE LON LS : : : C06 022uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4398-ND 210 15.46 110.40 | C330C223/1G5TA 
+20% O1uF | 2.54] 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4262-ND 471.25 8.93 | C320C103M1USTA a 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4405-ND 94 692 49.45 | C390C332J2G5TA 
O1SUF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4275-ND 21 1.53 10.93 | 6320C153M1USTA eT oy [47000F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4412-ND 94 6.92 49.45 | C330C472J2G5TA 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4287-ND 21 1.53 10.93 | C320C223M1USTA 6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4420-ND 1.33 9.78 69.88 | C330C682J2G5TA 
400 | -033HF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4297-ND 24 1.73 12.38 | €320C333M1USTA O1F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4385-ND 1.26 9.30 66.43 | C330C103J2G5TA 
.047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4307-ND 24 1,73 12.38 | €320C473M1USTA 015pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4392-ND 2.49 18.32 130.83 | C330C153J2G5TA 
068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4317-ND 28 2.05 14.68 | C320C683M1U5TA 1000] 1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5095-ND 2.86 21.07 150.48 | C330C102JDG5TA 
AUF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4265-ND 21 1.53 10.93 | €320C104M1USTA 3000] 100pF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5096-ND 3.19 23.53 168.05 | C330C101JHGSTA 
15uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4277-ND 38 2.78 19.85 | C320C154M1USTA 
aoe 3000|1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5094-ND 3.01 22.16 158.30 | C330C102JHRSTA 
h 
X7R_| 50 |.033uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-2078-ND 171.45 11.33 | €322C333K5R5CA TSuF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4395-ND 60 443 31.65 | C330C154K5R5TA 
322 Series — RoHS Compliant 22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4401-ND 77 5.68 40.60 | C330C224K5R5TA 
680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4376-ND 39 2.85 20.35 | C322C681J1G5TA 50 ee a ts nh oa Sopra i ae Tae eee 
1000pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4321-ND 31 2.29 16.38 | C3220102J1G5TA SMUE |] 9.98:) C82 | 9-18) 34 Fel ‘ : ‘ 
68yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4423-ND 1.73 12.74 91.00 | C330C684K5R5TA 
cog 1500pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-4334-ND 39 2.90 20.70 | ¢3220152J1G5TA 
100 iyF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4389-ND 1.40 10.31 73.65 | C330C105K5R5TA 
45% 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-4346-ND 39 2.90 20.70 | c3220222J1G5TA 
068yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 /399-4421-ND 46 3.36 24.03 | C330C683K1R5TA 
3300pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4357-ND 45 3.30 23.58 | C3220332J1G5TA tuk [5.08 | 762 | 914 | 381 |399-4386-ND an bay 9190: | CaaocioaiiAsTA 
4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4367-ND 48 3.54 25.30 | C322C472J1G5TA soo | a5u [5.08 | 7.62 | 914 | 3.81 |399-4304-ND 62 459 3278 | Caa0C154K1RSTA 
1OpF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4319-ND 27 1.96 14.00 | 6322C100J2G5TA 22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4400-ND 91 6.72 48.03 | C330C224K1R5TA 
15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4332-ND 29 212 15.13 | C322C150J2G5TA X7R 33yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4407-ND 1.13 8.34 59.60 | C330C334K1R5TA 
22pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-4344-ND 29 212 15.13 | C3220220J2G5TA +10% ATF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4414-ND 1.74 12.86 91.83 | C330C474K1R5TA 
33pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4355-ND 29 212 15.13 | €322C330J2G5TA 015yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4393-ND 463.42 24.45 | C330C153K2R5TA 
47pF_| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4365-ND 29 212 15.13 | 63220470J2G5TA 022uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4399-ND 46 3.42 24.45 | C330C223K2R5TA 
68pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|/399-4375-ND 30 2.23 15.95 | C322C680J2G5TA 033pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 399-4406-ND 46 3.42 24.45 | C330C333K2R5TA 
100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4320-ND 29 «2412 15.13 | C322C101J2G5TA 200 | .047pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4413-ND 46 3.42 24.45 | C330C473K2R5TA 
200 150pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4333-ND 32 237 16.95 | C322C151J2G5TA -O56IF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4418-ND 46 3.42 24.45 | C330C563K2R5TA 
coG 220pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4345-ND 82 2.37 16.95 | C3220221J2G5TA 068uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 )399-4422-ND 63 4.63 33.08 | C330C683K2R5TA 
15% 330pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4356-ND 39 2.85 20.35 | C3220331J2G5TA AuF_| 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4387-ND 96 __7.05__50.33 | C330C104K2RSTA 
470pF 15.08 15.08 | 660 | 3.18 |399-4366-ND "392.85 0035 | C3DDC47TIDGBTA 500| -1HF. | 5.08 | 7.62 | 914 | 3.81 /399-3507-ND 2.01 14.79 105.68 | C330C104KCRSTA 
680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4377-ND Aa a GRY 35.04 easacaRLaGETR. 12uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-3509-ND 3.01 22.19 158.50 | C330C124KCRSTA 
1000pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 318 |399-4322-ND "40. «2:97 21.00 | ca20C102J2G5TA 2000| 1 000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5093-ND 2.06 15.17 108.38 | C330C102KGRSTA 
1500pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4335-ND A5 3.30 23.58 | 63220152J2G5TA X7R | 500] uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 )399-3508-ND 1.89 13.91 99.33 | C330C104MCRSTA 
2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4347-ND 45 3.30 23.58 | C3220222J2G5TA #20% 
3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4358-ND 55 4.07 29.05 | 6322C332J2G5TA -33UF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4410-ND 52 3.83 27.33 | C330C334MSUSTA 
500 | 100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5100-ND 1.94 14.32 102.25 | C322C101JCG5TA ATU | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4417-ND 52 3.83 27.33 | €3306474MSUSTA 
1000 470pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-5101-ND 2.20 16.21 115.75 | C322C471JDGSTA 50 | -S8uF |5.08 7.62 | 9.14 | 3.81 (Boe e eau 72, 5.27 87.08 | C3B0CER4MSUSTA 
98 | 9.08 | oP LS : : : iF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4390-ND 65 4.79 34.23 | C330C105MSU5TA 
X7R |,000 .O1F | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 }399-5098-ND 1.26 9.31 66.53 | C322C103JDR5TA 25U 1.5uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4397-ND 1.06 7.81 55.78 | C330C1S55MSUSTA 
15% Fors 2.2uF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4403-ND 1.11 8.19 58.50 | 6330C225M5U5TA 
O1uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4326-ND 48 1.30 9.25 | C322C103K5R5TA uF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4388-ND 41 3.02 21.58 | C330C104M1U5TA 
015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4339-ND 21 1.57 11.20 | 63220153K5R5TA -ISUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4396-ND 48 3.54 25.30 | C330C154M1U5TA 
.022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4351-ND 23 1.69 12.05 | C322C223K5R5TA 100} .22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4402-ND 55 4.03 28.75 | C330C224M1USTA 
033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4361-ND 23° 1.69 12.05 | C322C333K5R5TA S3HF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4409-ND 55 4.03 28.75 | C330C334M1USTA 
50 | .047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4371-ND 26 1.92 13.73 | C322C473K5RSTA : APE ALRIE ED cestceiatle Eerie OS S0CATIMTUSTA 
068yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4381-ND 26 1.92 13.73 | C322C683K5R5TA 
AF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4329-ND 21. 1.57 11.20 | C322C104K5R5TA 033pF 5.08 )10.16| 11.68] 3.81 | 399-4435-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C333J1G5TA 
A5yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4341-ND 37 ©2.71 19.33 | C322C154K5R5TA 100 | .047p1F | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4438-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C473J1G5TA 
“our | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 318 |399-4353-ND 53 «392 2800 | C322C224K5RSTA coe 068uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4443-ND 5.67 41.75 298.20 | C340C683J1G5TA 
4700pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 318/399-4368-ND od 1.58 11.30 | C329C472KIRSTA 25% -022uF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4431-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C223J2G5TA 
dara 200 | .033yF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 | 399-4436-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C333J2G5TA 
6800pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4378-ND 21 1.58 11.30 | C3220682K1R5TA Saye | oa ode lt esl get Rae Be hae sae aa Eade cies 
01yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4324-ND 19 1.42 10.18 | C3220103K1R5TA HF [9.08 [ROTO [Tt 88] S. : : : 
‘o13ur | 5.08 | 5.08 | 660 | 318 |399-4337-ND “ba. Giza ©40.4a || CADDC1ESIARETA 50 | PHF [5.08 |10.16]11.68] 3.81 [399-4429-ND 3.55 26.16 186.88 | C340C155K5R5TA 
100 | o22ue | 5:08 | 5.08 | 6.60 | 3:18 |399-4349-ND fori bigos “Ad apllicapacopa RETA 2.2uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4433-ND 4.44 32.73 233.75 | C340C225K5R5TA 
X7R ae A7uF | 5.08 [10.16] 11.68] 3.81 | 399-4440-ND 1.85 13.65 97.50 | C340C474K1R5TA 
° -033)F | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4360-ND 272.02 14.40 | C322C333K1R5TA 
+10% x7R | 100| .68uF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 |399-4444-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C684K1R5TA 
047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4370-ND 34 2.49 17.80 | C322C473K1R5TA ; 
+£10% iyF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4426-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C105K1R5TA 
068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4380-ND 34 2.49 17.80 | C322C683K1R5TA 
tie | 508 |&.08.| 660 | 218 Beaeanattn sae Aveo’ | abd04 CAARETA uF [5.08 [10.16] 11.68] 3.81 | 399-4425-ND 1.00 7.35 5250 | C340C104K2R5TA 
AUF _{ 9.08 | 9.08 | 6.60 | 3. : : ; 200 | .15uF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 | 399-4428-ND 413 30.45 217.50 | C340C154K2R5TA 
1000p) 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /389-4323-ND 23 1.69 12.08 | €3226102K2R5TA .22uF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4432-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C224K2R5TA 
1500pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4336-ND 25 1.85 13.23 | 322C152K2R5TA IR 
2200pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4348-ND 25 1.85 13.23 | C322C222K2R5TA 420% 500} .22uF | 5.08 |10.16| 11.68) 3.81 | 399-3510-ND 7.60 55.97 399.75 | C340C224MCR5TA 
3300pF | 6.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 (ee eeaine sep 2 NN 968 |S eoeeuenoke cel 2.2uF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 | 399-4434-ND 3.17 23.35 166.75 | C340C225MSUSTA 
200 |4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4369-ND 27 2.01 14.38 | 6322C472K2R5TA 50 | 3.3uF |5.08 |10.16|11.68| 3.81 |399-4437-ND 3.96 2918 208.45 | C340C335MS5USTA 
GB00pF 6.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 Peano BF 2.01, «14.80 || CS22CEB2K2RSTA 75 4.7uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 |399-4442-ND 4.78 36.22 251.58 | C340C475MSUSTA 
-OipF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 9.18 (eae geo AOS 1.28, Coeet lOSkeGoTh ys: -47uF | 5.08 |10.16]11.68] 3.81 | 399-4441-ND 66 4.83 34.50 | C340C474N1USTA 
-O1SUF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4338-ND 31 2.30 16.40 | 6322C153K2R5TA 400 | -88HF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 )399-4445-ND 1.78 13.08 93.45 | C340C684M1U5TA 
022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4350-ND 31 2.30 16.40 | C3226223K2R5TA iF | 5.08 |10.16/11.68) 3.81 |399-4427-ND 3.14 23.15 165.33 | C340C105M1USTA 
500 |.047nF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5097-ND 1.66 12.25 87.50 | C322C473KCR5TA 4.5uF [5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4430-ND 3.82 28.18 201.25 | C340C155M1U5TA 
1500] 1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5099-ND 1.49 11.01 78.65 | C322C102KFRETA C350 Series — RoHS Compliant 
033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4363-ND 18 1.33 9.50 | €322C333M5USTA Aur [10.16] 12.70] 14.22] 5.08 | 399-3511-ND 9.72 71.65 511.75 | C350C104KCR5TA 
047 uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4373-ND 418 1.33 9.50 | C322¢473M5USTA X7R | 500| .22uF |10.16]12.70|14.22| 5.08 |399-3513-ND 13.36 98.46 703.25 | C350C224KCRSTA 
068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-4383-ND 20 1.49 10.65 | C322C683M5USTA +10% SGUE [10.16] 12.70| 14.22| 5.08 | 399-3516-ND 16.56 121.99 871.35 | C350C564KCR5TA 
50 | -1uF. | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4331-ND 16 1.21 8.63 | C322C104M5USTA 1000 .22uF [10.16] 12.70|14.22| 5.08 |399-3514-ND 14.16 104.36 745.45 | C350C224KDRSTA 
25U 15yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4343-ND 24 1.73 12.38 | 6322C154M5USTA X7R uF [10.16] 12.70] 14.22] 5.08 | 399-3512-ND 9.14 67.35 481.05 | C350C104MCR5TA 
£20% “22uF [5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4354-ND ‘32 2.33 16.68 | C322C224M5USTA 400% | 500| -39uF |10.16|12.70]14.22/ 5.08 |399-3515-ND 14.02 103.31 737.90 | C350C394MCRSTA 
'33uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4364-ND ‘32 2.33 16.68 | C3220334M5USTA i 56UF [10.16] 12.70| 14.22| 5.08 | 399-3517-ND 15.56 114.67 819.08 | C350C564MCRSTA 
A7uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4374-ND 40 2.94 21.00 | c322ca74msuUSTA_| Capacitor Kit 
too | -OtnF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4327-ND AT 4.25 8.93 | C322C103M1USTA | 399.5086-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 08) — RoHS Compliant 
O15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4340-ND 211.53 10.93 | C322C153M1U5TA High Voltage Capacitor Kit, 400 total pieces (See Digi-Key website for values included) .................ceec0e080 $50.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic __Inierference Suppressor Capacitors 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°C ~ 100°C for 
ECQ-UG/UL) 

¢ Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By- 
Pass Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, 
No. 1-M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass 
capacitor. File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 
4811.6-4670-1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. 
DEMKO (AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO 
(SS4430414); class X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class 
X2 Ref No. E 25082 02. El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 
01~14(0.001~0.012uF), Reg No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class 
Y/X, Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 
4811-6-1-4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) 
Across-The-Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File 
No. E62674. CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The- 
Line, Antenna-lsolation and LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


X- 


Y Series-Metallized Film 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL (UL1414); 
Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by-Pass 
Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Interference 
Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, Antenna- 
Isolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 1-M1981. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2/Y Reg No. 8804123. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 132); 
class X2 Ref No. 37892, class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); class 
X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); class X2/Y File No. 
4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); class X ref No. 88,1 00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by- 
Pass Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Isolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line- 
by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VAC) | (uF) L U H Fo odo Part No. 1 10 100 | PartNo. (VAC) | (uF) L T H F do | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
ECQ-UN — RoHS Compliant 015 /175 8.0 165 15.0 0.80| P10525-ND® 134 11.46 89.77 | ECQ-U2A154MG 
0.0047] 170 65 135 135 06 | PAG00-NDt 98 798 6650] ECO-UZAATMN | | ony | O55 lose Go IKE one Cap MEREODSM occ thee tear | EomuoeanaNg 
I E i R : i -ND® 2.30 19.68 154.16 | ECQ-U2A334MG 
0.01) 17.0 70 14.0 135 0.6 | P4601-NDt 93 7.98 66.50 | ECQ-U2A103MN is a 
250 275 | 0.47 | 25.5 10.5 20.0 22.5 0.80 | P10528-ND@ 2.35 20.10 157.45 | ECQ-U2A474MG 
0.047 | 255 7.0 140 215 0.6 [ACO NDT 1.18 10.08 84.00 | ECO-U2A473MN 0.68 | 255 125 220 225 0.80) P10529-ND® 319 27.36 214.32 | ECO-U2A684MG 
O1 | 30.5 7.5 17.01 26.5 0.8 | P4603-NDt 1.44 12.36 103.00 | _ECQ-U2A104MIN 1.0 | 25.5 15.5 24.5 22.5 0.80] P10530-ND@ 3.55 30.45 238.53 | ECQ-U2A105MG 
ECQ-EW — RoHS Compliant ECQ-UG — Class X1 
0.047 | 17.0 7.5 13.0 135 0.6 | P4604-NDt 79 6.81 56.75 | ECQ-E2A473MW 0.01 [150 5.0 115 12.5 0.60] P11110-NDe 37 318 24.91 | ECQ-U3A103MG 
250 0.1 24.0 80 135 20.5 0.8 | P4605-NDt 95 8.10 67.50 | ECQ-E2A104MW 0.015 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P11111-ND® KY 3.18 24.91 | ECQ-U3A153MG 
0.22 | 24.0 105 17.5 20.5 0.8 | P4606-NDt 1.34 11.49 95.75 | ECQ-E2A224MW 0.022 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60) P11112-ND@ KT 3.18 24.91 | ECQ-U3A223MG 
0.47 | 29.0 13.0 20.5 25.5 0.8 | P4607-NDt 1.79 15.33 127.75 | ECQ-E2A474MW 0.033 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P11113-ND@ 37 3.18 24.91 | ECQ-U3A333MG 
ECQ-UF — RoHS Compliant 0.047 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P11114-ND® Ki 3.18 24.91 | ECQ-U3A473MG 
559 | 0.0047] 200 7.0 145 165 06 | PAG08-NDT 90 7.74 64.50 | ECQ-U2A472MF 250/ | 0.068 | 15.0 8.0 15.0 12.5 0.60 Aiea 37 3.18 © 24.91 ECO-USAGBSMG 
0.01 | 230 75 150 195 06 | P4609-ND 95 810 67.50 | ECO-U2A103ME 300 0.1 15.0 80 15.0 125 0.60} P11116-ND® 37 3.18 24.91 | ECQ-U3A104MG 
: : e t 3 : 0.15 /175 80 165 15.0 0.80 | P11117-ND@ 51 4.38 34.31 | ECQ-U3A154MG 
ECQ-UV 0.22 1175 9.0 17.5 15.0 0.80 | P11118-ND@ 61 6.25 41.13 | ECQ-U3A224MG 
0.001 | 17.5 4.0 10.5 15.0 0.6 | P4617-NDe 16 6.56 54.63 | ECQ-U2A102MV 0.33 | 255 9.0 185 22.5 0.80 | P11119-ND@ 92 7.86 61.57 | ECQ-U3A334MG 
0.0012} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4618-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A122MV 0.47 | 25.5 10.5 20.0 22.5 0.80 | P11120-ND@ 1.22 10.47 82.02 | ECQ-U3A474MG 
0.0015} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4619-ND 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A152MV 0.68 | 25.5 12.5 22.0 22.5 0.80 | P11121-ND 1.63 13.95 109.28 | ECQ-U3A684MG 
0.0018| 17.5 4.0 105 15.0 0.6 | P4620-NDe 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A182MV 1.0 | 27.0 165 25.5 225 0.80 | P11122-ND 2.03 17.43 136.54 | ECQ-U3A105MG 
0.0022 | 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4621-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A222MV ECQ-UL 
0.0027} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4622-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A272MV 0.001 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10988-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A102ML 
0.0033} 17.5 40 105 15.0 0.6 | P4623-NDe 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A332MV 0.0012 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10989-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A122ML 
0.0039! 17.5 40 10.5 15.0 06 | P4624-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A392MV 0.0015 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10990-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A152ML 
000471175 40 105 15.0 06 | P4625-ND} 76 656 54.63 | ECO-U2A472MV 0.0018 | 15.0 5.0 11.5 125 0.60] P10991-ND 20. 1.71 13.40 | ECO-U2A182ML 
0.0056|175 40 105 150 06 | P4626-ND@ 76 656 5463.| ECO-U2AS62MV 0.0022 | 15.0 5.0 11.5 125 0.60| P10992-NDe 20 4.71 13.40 | ECO-U2A222ML 
000881175 40 105 150 06 | P4627-NDe 76 6.56 54.63 | ECO-U2AG82MV 0.0027 | 15.0 50 115 125 0.60] P10993-ND@ 20 171 13.40 | ECO-U2A272ML 
0.0033 | 15.0 5.0 11.5 12.5 0.60 | P10994-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A332ML 
0.0082} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4628-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A822MV 
0.0039} 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10995-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A392ML 
0.01) 17.5 40 10.5 15.0 0.6 | P4629-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A103MV 
0.0047 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10996-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A472ML 
ete ie iS ine hae ry Deane - oe pe SRY 0.0056 |15.0 5.0 115 125 0.60 | P10997-NDe 20 1.71 13.40 | ECO-U2A562ML 
~ - - ~ ~ - - “ ~ 0.0068 | 15.0 5.0 11.5 12.5 0.60 | P10998-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A682ML 
0.018 | 17.5 4.5 10.5 15.0 0.6 | P4632-NDe 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A183MV 0.0082 | 15.0 5.0 11.5 125 0.60 | P10999-ND 20 1.71 13.40 | ECO-U2A822ML 
0.022 | 17.5 45 105 15.0 0.6 | P4633-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A223MV 0.01 150 50 11.5 12.5 0.60 | P10724-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A103ML 
250 | 0.027 | 17.5 45 13.0 15.0 0.6 | P4634-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A273MV 0.012 |15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P11000-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A123ML 
0.033 | 17.5 45 13.0 15.0 0.6 | P4635-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A333MV 0.015 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10725-ND 20 1.71. 13.40 | ECQ-U2A153ML 
0.039 | 17.5 5.5 125 15.0 0.6 | P4636-ND@ 766.56 54.63 | ECO-U2A393MV 0.018 [15.0 5.0 13.0 12.5 0.60] P11001-ND 20 1.71 13.40 | ECO-U2A183ML 
0.047 | 17.5 55 12.5 15.0 0.6 | P4637-ND@ 90 7.70 64.13 | ECQ-U2A473MV 0.022 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10726-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A223ML 
0.056 | 17.5 7.0 14.0 15.0 0.6 | P4638-NDe 78 6.70 55.85 | ECQ-U2A563MV 0.027 |15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P11002-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A273ML 
0.068 | 17.5 7.0 14.0 15.0 0.6 | P4639-ND® 78 6.70 55.85 | ECQ-U2A683MV 0.033 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P10727-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A333ML 
0.082 | 17.5 8.0 15.0 15.0 0.6 | P4640-ND 78 6.70 55.85 | ECO-U2A823MV 250/ | 0.039 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P11003-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A393ML 
041 175 80 15.0 15.0 0.8 | P4610-ND® 78 6.70 55.85 | ECQ-U2A104MV 275 | 0.047 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P10728-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A473ML 
012 1255 65 165 225 06 | P4641-ND 1143 969 80.78 | ECO-U2A124MV 0.056 }175 45 11.5 15.0 0.60 | P11004-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A563ML 
0.068 | 175 45 11.5 15.0 0.60 | P10729-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A683ML 
0.15 | 255 65 165 225 0.8 | P4611-ND@ 1.18 10.13 84.40 | ECQ-U2A154MV 
0.082 }175 55 12.0 15.0 0.60) P11005-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A823ML 
0.18 | 255 85 17.0 225 0.6 | P4642-ND 1.18 10.13 84.40 | ECQ-U2A184MV 04 175 55 120 150 0.60} P10730-NDe 20 171 13.40 | Eca-u2A104ML 
0.22 | 255 85 17.0 225 0.8 | P4612-ND@ 1.28 10.94 91.15 | ECQ-U2A224MV > ; 5 ; ; 5 = 7 
027 |305 100 180 275 06 | P4ed3-NDe 179 1532 12765 | ECO-U2A274MV 0.12 /175 65 145 15.0 0.60} P11006-ND 24 1.83 14.34 | ECQ-U2A124ML 
= = = = = = = = 0.15 /175 65 145 15.0 0.60 | P10731-ND@ 23 1.98 15.51 | ECQ-U2A154ML 
0.33 | 30.5 10.0 18.0 27.5 0.8 | P4613-ND@ 1.79 15.38 128.18 | ECQ-U2A334MV 0.18 |17.5 8.0 16.0 15.0 0.60] P11007-ND@ 26 2.19 17.16 | ECQ-U2A184ML 
0.39 | 30.5 12.0 20.0 27.5 0.6 | P4644-ND 1.79 15.38 128.18 | ECQ-U2A394MV 0.22 1175 8.0 16.0 15.0 0.60 | P10732-ND@ 28 2.40 18.80 | ECQ-U2A224ML 
0.47 | 30.5 120 20.0 27.5 0.8 | P4614-ND@ 2.00 17.11 142.60 | ECQ-U2A474MV 0.27: (175 95 17.5 15.0 0.80 | P11008-ND@ 33 2.79 21.86 | ECQ-U2A274ML 
0.56 | 30.5 135 23.5 27.5 0.6 | P4645-ND 2.07 17.70 147.50 | ECQ-U2A564MV 033 1175 9.5 17.5 15.0 0.80| P10733-NDe 37 3.18 24.91 | ECQ-U2A334ML 
0.68 | 30.5 135 23.5 27.5 0.8 | P4615-ND@ 2.36 20.22 168.48 | ECQ-U2A684MV 0.39 | 25.5 85 17.5 22.5 0.80] P11009-ND@ 42 3.60 28.20 | ECQ-U2A394ML 
0.82 | 30.5 165 26.5 27.5 0.6 | P4646-ND@ 2.66 22.77 189.75 | ECQ-U2A824MV 0.47 | 255 85 17.5 22.5 0.80 | P10734-ND® AT 3.99 31.26 | ECQ-U2A474ML 
1.0 | 30.5 165 265 27.5 08 | Pd6t6-NDe 2.75 23.60 196.63 | ECQ-U2A105MV 0.56 | 255 10.5 19.5 22.5 0.80) P11010-NDe 58 4.98 39.01 | ECO-U2A564ML 
0.68 | 255 10.5 19.5 22.5 0.80 | P10735-ND® 69 5.88 46.06 | ECQ-U2A684ML 
See ee 0.82 | 255 12.5 22.0 22.5 0.80 | P11011-ND@ 72 6.21 48.65 | ECQ-U2A824ML 
0.033 | 15.0 60 13.0 125 0.60 | P10520-ND® 94 8.07 63.22 | ECQ-U2A333MG 1.0 255 120 22.0 295 0.80 P10736-ND@ 76 654 51 93 ECQ-U2A105ML 
950/ | 9-047 | 15.0 6.0 13.0 125 0.60 | P10521-ND@ 97 834 65.33 | ECO-U2A473MG to |305 165 265 275 080) P11012-ND ‘92 «= 786 «61.57 | ECO-U2A125ML 
975 0.068 | 15.0 80 15.0 12.5 0.60 | P10522-NDe 1.07 918 71.91 | ECQ-U2A683MG 15 |305 165 265 27.5 0.80) P10737-NDe 1.07 9.15 71.68 | ECQ-U2A155ML 
04 15.0 80 165 12.5 0.60) P10523-ND@ 1.07 9.21 72.15 | ECQ-U2A104MG 1.8 | 30.5 19.0 29.5 27.5 0.80) P11013-ND@ 117 10.02 78.49 | ECQ-U2A185ML 
0.1 175 60 15.0 15.0 0.80 | P10524-ND a 7.76 60.80 | ECQ-U2A104BC1 2.2 | 30.5 19.0 29.5 27.5 0.80 | P10738-ND@ 1.27 10.92 85.54 | ECQ-U2A225ML 
@ RoHS Compliant 
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Digi-Key® X-Y Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted. (100 pcs.) Notebook style box included. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a 
A= Multilayer Ceramic Capacitors 


EPCOS 


COG 
Features: * Good thermal stability * High insulation 
resistance ¢ Low dissipation factor * Low inductance 


X7R 
Features: * High volumetric efficiency »* Non-linear 
capacitance change »¢ High insulation resistance »* High 


Z5U (Y5U) 
Features: * Extremely high volumetric efficiency * Non- 
linear capacitance change * Y5U characteristic is also 


Applications: * Resonant circuits * Timing elements pulse strength Applications: * Blocking * Coupling fulfilled Applications: * Blocking * Coupling * Decoupling 


* Coupling and filtering, particularly in RF circuits * Decoupling « Interference suppression Electrical ¢ Interference suppression Electrical Data: * Standard: 15 
Electrical Data: * Dielectric: Class 1 * Operating Data: * Standard: EIA » Dielectric: Class 2 * Operating EIA ° Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: e Ii 
temperature range: -55°C ~ 125°C temperature range: -55°C ~ 125°C -30°C ~ 85°C 
Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 
Tol. | VDC Cap. h b Ss e Part No. al 10 100 Part No. 10 100 1,000 | PartNo. Qty. Pricing 
100 10pF 55 50 25 25 | P4837-NDe 23 1.58 11.17 | 495-1000-1-ND@ 147 11.21 77.63 ‘| 495-1000-3-ND@ 2,500 52.00/M 
100 10pF 55 50 25 5.0 | 495-3266-ND@ 23 1.58 11.17 | 495-3267-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3267-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 10pF §5 50 25 25 |= - = — | 495-3292-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3292-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 15pF 55 50 25 25 | P4839-NDe 23 158 «1117 | — - _ — l= - =_— 
100 15pF 55 60 25 25 |= - = —_| 495-3296-1-ND@ 147 11.21 77.63 _| 495-3296-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 18pF 55 50 25 25 | P4840-NDe 23) 158 «1117 | — =- _ —- |= - =_ 
100 18pF 55 650 25 25 |= - - — | 495-3297-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3297-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 22pF 55 50 25 25 | P4841-NDe@ 23 1.58 11.17 | 495-1004-1-ND@ 147 11.21 77.63 ‘| 495-1004-3-ND@ 2,500 52.00/M 
100 22pF 55 50 25 50 | 495-3271-ND@ 23 © 1.58 11.17 | 495-3272-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3272-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 22pF 65 50 25 25 |= - _ —_| 495-3298-1-ND@ 1.47 11.21 77.63 | 495-3298-2-ND@t 2,500 55.00/M 
100 22pF 55 650 25 25 |= - - — | 495-3299-1-ND@A 147 11.21 77.63 | 495-3299-2-ND@$a 2,500 55.00/M 
100 27pF 55 50 25 25 | P4842-NDe 23 158 «11.17 | — - - —- l= _- _ 
100 27pF 55 60 25 25 |= - = — | 495-3302-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3302-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 33pF 55 50 25 25 | P4843-NDe 23° 1.58 11.17 | 495-1006-1-ND® 147 11.21 77.63 ‘| 495-1006-3-ND@ 2,500 52.00/M 
100 33pF 55 50 25 50 | 495-3274-ND@ 23 1.58 11.17 | 495-3275-1-ND@ 1.47 11.21 77.63 _| 495-3275-2-ND@t 2,500 55.00/M 
100 33pF §5 50 25 25 |= - - — | 495-3303-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3303-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 33pF §5 650 25 25 |i _ = — | 495-3304-1-ND@A 147 11.21 77.63 | 495-3304-2-ND@$a 2,500 55.00/M 
100 ATpF 55 50 25 25 | P4845-ND® 19 1.32 9.30 | 495-1008-1-ND@ 147 11.21 77.63 ‘| 495-1008-3-ND@ 2,500 52.00/M 
100 ATpF 55 50 25 50 | 495-3277-ND@ 20 137 9.68 | 495-3278-1-ND® 147 11.21 77.63 | 495-3278-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 ATpF 65 60 25 25 |= - - —_| 495-3307-1-ND@ 1.23 9.39 65.03 | 495-3307-2-ND@$ 2,500 46.00/M 
100 68pF 55 50 25 25 | P4847-ND@ 2300-158 «1117 | — - - — |= - — 
100 68pF §5 50 25 25 |i _ - — | 495-3310-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3310-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 | 100pF 55 50 25 25 | P4849-NDe 2300 158 «1117 | — =- = — _ — 
100 | 100pF 55 50 25 50 | 495-3268-ND@ 23 = 1.58 11.17 | 495-3269-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3269-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 | 100pF 65 650 25 25 |= - =_ —_| 495-3293-1-ND@ 147 11.21 77.63 _| 495-3293-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 | 220pF 55 650 25 50 |= - - — | 495-1014-1-ND 1.80 13.75 95.18 | 495-1014-3-ND 2,500 63.00/M 
100 | 220pF 55 60 25 50 |= ad =- — | 495-3273-1-ND@ 180 13.75 95.18 | 495-3273-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
100 | 220pF 55 50 25 2.5 | 495-3300-ND@ 29 1.94 13.67 | 495-3301-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3301-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 330pF 655 50 25 50 |— - - — | 495-3276-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3276-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 330pF 55 50 25 25 | 495-3305-NDe 28 1.93 13.59 | 495-3306-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3306-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 470pF 55 650 25 50 |= - - — | 495-1017-1-ND 1.80 13.75 95.18 | 495-1017-3-ND 2,500 63.00/M 
100 | 470pF 55 560 25 50 |= - - — | 495-3279-1-ND@ 180 13.75 95.18 | 495-3279-2-ND@} 2,500 68.00/M 
cog | 100 | 470pF 55 50 25 25 | 495-3308-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3309-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3309-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
5% 100 | 680pF 55 50 25 50 | P4859-ND® 2300 1.73) «(12.35 | — - = — |= _ — 
100 | 680pF §5 50 25 50 |= _ _ —_| 495-3280-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3280-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 1000pF | 55 50 25 50 | — _ - — | 495-3270-1-ND@ 2.41 18.43 127.58 | 495-3270-2-ND@t 2,500 91.00/M 
100 | 1000pF | 55 50 25 2.5 | 495-3294-ND@ 38 2.60 18.34 | 495-3295-1-ND® 2.41 18.43 127.58 | 495-3295-2-ND@+ 2,500 91.00/M 
100 | 2200pF | 65 50 25 50 | — - - — | 495-1024-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-1024-3-ND@ 2,500 143.00/M 
100 | 2200pF | 65 50 25 50 | — - - — | 495-3369-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-3369-2-ND@+ 2,500 153.00/M 
50 100pF 55 50 25 25 | P4925-NDe : 1.93 13.59 | 495-1025-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1025-3-ND@ 2,500 63.00/M 
50 100pF 55 50 25 5.0 | 495-3281-ND@ 28 §=61.93 13.59 | 495-3282-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3282-2-ND@} 2,500 68.00/M 
50 100pF §5 50 25 25 |i - - — | 495-3311-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3311-2-ND@} 2,500 68.00/M 
50 220pF 65 50 25 25 |i - = — | 495-1029-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1029-3-ND® 2,500 63.00/M 
50 220pF 55 50 25 50 | 495-3284-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3285-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3285-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 220pF 55 650 25 25 |= - _ —_| 495-3314-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3314-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 330pF 55 50 25 50 | 495-3287-ND@ 28 §=©1.93 13.59 | 495-3288-1-ND® 180 13.75 95.18 | 495-3288-2-ND@t 2,500 68.00/M 
50 470pF 55 60 25 25 |= _ = — | 495-1032-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1032-3-ND® 2,500 63.00/M 
50 470pF 55 50 25 5.0 | 495-3289-ND@ 28 ©1938 13.59 | 495-3290-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3290-2-ND@} 2,500 68.00/M 
50 470pF §5 50 25 25 (f= _— - — | 495-3317-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3317-2-ND@} 2,500 68.00/M 
50 820pF §5 650 25 5.0 |= - - —_| 495-1035-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 _| 495-1035-3-ND 2,500 60.00/M 
50 820pF §5 50 25 50 |= - - — | 495-3291-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3291-2-ND@t 2,500 64.00/M 
50 | 1000pF | 5.5 50 25 50 | P4937-ND@ 25 1.88 13.40 | 495-1036-1-ND® 1.94 14.82 102.60 | 495-1036-3-ND 2,500 68.00/M 
50 | 1000pF | 5.5 50 25 50 | — = = — | 495-3283-1-ND@ 1.94 14.82 102.60 | 495-3283-2-ND@t 2,500 73.00/M 
50 | 1000pF | 5.5 50 25 25 | 495-3312-ND® 31 2.09 14.74 | 495-3313-1-ND@ 1.94 1482 102.60 | 495-3313-2-ND@t 2,500 73.00/M 
50 | 2200pF_ | 5.5 50 25 50 | P4941-ND@ 35 2.59 1853 | — = = - = _ 
50 | 2200pF | 5.5 50 25 50 | — _ - — | 495-3286-1-ND@ 269 20.57 142.43 | 495-3286-2-ND@+ 2,500 101.00/M 
50 | 2200pF | 5.5 50 25 2.5 | 495-3315-ND® 43 2.91 20.49 | 495-3316-1-ND@ 269 20.57 142.43 | 495-3316-2-ND@+ 2,500 101.00/M 
50 | 3300pF | 6.5 50 25 50 | P4943-ND® A2 3.12 22.91 | 495-1042-1-ND@ 3.54 27.07 187.43 | 495-1042-3-ND@ 2,500 125.00/M 
50 | 3300pF | 65 50 25 50 | — - - — | 495-3371-1-ND@ 3.54 27.07 187.43 | 495-3371-2-ND@ 2,500 133.00/M 
50 | 3300pF_ [6.5 50 25 25 | 495-3377-ND® 56 3.80 26.81 _| 495-3378-1-ND@ 3.54 27.07 187.43 _| 495-3378-2-ND@ 2,500 133.00/M 
50 | 3900pF | 6.5 50 25 5.0 | 495-3372-ND@ 56 3.80 26.81 | 495-3373-1-ND® 354 27.07 187.43 | 495-3373-2-ND@ 2,500 133.00/M 
50 | 4700pF | 6.5 50 25 50 | — _ - — | 495-3374-1-ND@ 453 34.68 240.08 | 495-3374-2-ND@+ 2,500 171.00/M 
50 | 4700pF | 6.5 50 25 2.5 | 495-3379-ND® 72 487 34.32 | 495-3380-1-ND@ 453 34.68 240.08 | 495-3380-2-ND@+ 2,500 171.00/M 
50 | 6800pF | 6.5 50 25 50 | — - - — | 495-3375-1-ND@ 652 49.86 345.15 | 495-3375-2-ND@+ 2,500 245.00/M 
50 | 6800pF | 6.5 50 25 25 | 495-3381-ND® 1.03 7.00 49.34 | — - - - - _ 
50 | 10000pF | 6.5 50 25 50 | P4948-ND® 72 5.38 40.37 | 495-1047-1-ND@ 652 49.86 345.15 | 495-1047-3-ND® 2,500 230.10/M 
50 | 10000pF 6.5 50 25 50 | — - - — | 495-3370-1-ND@ 652 4986 345.15 | 495-3370-2-ND@ 2,500 245.00/M 
50 | 10000pF | 6.5 50 25 25 | — - _ —_| 495-3376-1-ND@ 6.52 49.86 345.15 | 495-3376-2-ND@+ 2,500 245.00/M 
100 | 470pF §5 50 25 50 |i _- _ — | 495-3330-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3330-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 680pF 55 50 25 5.0 | 495-3333-NDe 271.84 12.95 | 495-3334-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3334-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF | 55 50 25 25 | P4898-ND@ 27 = 1.84 12.95 | 495-1050-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-1050-3-ND® 2,500 60.00/M 
100 | 1000pF | 55 50 25 5.0 | 495-3321-ND® 27 = 1.84 12.95 | 495-3322-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3322-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF_ [55 50 25 50 | — - = —_| 495-3323-1-ND@§ 1.70 13.00 90.00 _| 495-3323-2-ND@+§ 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF | 55 50 25 25 | — - = — | 495-3342-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3342-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 1500pF | 55 50 25 2.5 | P4899-ND@ 2700 1.84 12.95 | — =_ - — |= - _— 
100 | 1500pF | 55 50 25 50 | — — - — | 495-3326-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3326-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 1500pF | 55 50 25 25 | — _ _ — | 495-3344-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3344-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 2200pF_ | 55 50 25 25 | P4900-ND@ 271.84 12.95 | 495-1487-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 _| 495-1487-3-ND@ 2,500 60.00/M 
X7R | 100 | 2200pF | 55 50 25 5.0 | 495-3327-ND@ 27 = 1.84 12.95 | 495-3328-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-3328-2-ND@t 2,500 64.00/M 
10% | 100 | 2200pF | 55 50 25 25 | — - - — | 495-3345-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3345-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 3300pF | 55 50 25 25 | — - - — | 495-1052-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1052-3-ND® 2,500 60.00/M 
100 | 3300pF | 55 50 25 50 | — - _ — | 495-3329-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3329-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 4700pF_ | 55 50 25 50 | 495-3331-ND® 28 1.93 13.59 | 495-3332-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3332-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 4700pF | 55 50 25 25 | — _ = — | 495-3346-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3346-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
100 | 10000pF | 55 50 25 25 | P4904-ND@ 28 §=©1.93 13.59 | 495-1055-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-1055-3-ND® 2,500 63.00/M 
100 | 10000pF | 5.5 50 25 5.0 | 495-3324-ND® 28 1.93 13.59 | 495-3325-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3325-2-ND@} 2,500 68.00/M 
100 | 10000pF | 55 50 25 25 | — - = — | 495-3343-1-ND@ 180 13.75 95.18 | 495-3343-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 18000pF | 6.5 50 25 25 | 495-3402-ND@ 36 2.43 17.16 | 495-3403-1-ND@ 2.27 17.32 119.93 | 495-3403-2-ND@+ 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 6.5 50 25 2.5 | P4906-ND@ 36 243 17.16 | 495-1056-1-ND® 2.27 17.32 119.93 | 495-1056-3-ND@ 2,500 80.00/M 
100 | 22000pF | 6.5 50 25 25 | — _ - — | 495-3404-1-ND@ 2.27 17.32 119.93 | 495-3404-2-ND@+ 2,500 85.00/M 
@ RoHS Compliant + Bulk parts have 30mm lead length Tape and Reel § 20% tolerance A 10% tolerance (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1743 


yy rr] ® 
Z D Reel 
is Multilayer Ceramic Capacitors (cont) 
EPCOS 
Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 
Tol. | VDC Cap. h b s e Part No. 1 10 100 | PartNo. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing 
100 | 22000pF | 65 50 25 5.0 495-3386-ND® 36 243 17.16 | 495-3387-1-ND@ 2.27 17.32 119.93 | 495-3387-2-ND@t 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 65 50 25 5.0 _- — _— — | 495-3388-1-ND@§ 2.27 17.32 119.93 | 495-3388-2-ND@#§ 2,500 85.00/M 
100 | 47000pF | 65 50 25 2.5 P4908-ND® 35 2.59 18.53 | — _ _ —- |= =_ =_ 
100 | 47000pF | 65 50 25 5.0 495-3389-ND® 43 2.89 20.38 | 495-3390-1-ND@ 2.69 20.57 142.43 | 495-3390-2-NDo$ 2,500 101.00/M 
100 | 47000pF | 65 50 25 2.5 = _ _ —_ | 495-3405-1-ND@ 2.69 20.57 142.43 | 495-3405-2-NDo$ 2,500 101.00/M 
100 AUF 65 50 25 2.5 P4910-ND® 48 3.50 25.03 | 495-1060-1-ND@ 3.63 27.79 192.38 | 495-1060-3-ND® 2,500 128.00/M 
100 AUF 65 50 25 5.0 495-3382-ND® 58 3.90 27.53 | 495-3383-1-ND@ 3.63 27.79 192.38 | 495-3383-2-NDo$ 2,500 137.00/M 
100 AUF 65 50 2.5 5.0 _ — = — | 495-3384-1-ND@§ 3.63 27.79 192.38 | 495-3384-2-ND@+§ 2,500 137.00/M 
100 AUF 65 50 25 2.5 _ _ — — | 495-3400-1-ND@ 3.63 27.79 192.38 | 495-3400-2-NDo$ 2,500 137.00/M 
100 A5yF 65 50 25 5.0 P4911-ND® A8 3.58 26.27 | 495-1061-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-1061-3-ND® 2,500 143.00/M 
100 15pF 65 50 2.5 5.0 _— _— _ — | 495-3385-1-ND®@ 4.06 31.07 215.10 | 495-3385-2-NDo$ 2,500 153.00/M 
100 15yF 65 50 25 2.5 _ _— _ — | 495-3401-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-3401-3-ND® 2,500 152.96/M 
50 3300pF | 5.5 50 25 5.0 495-3338-ND® 27 1.84 12.95 | 495-3339-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3339-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
50 4700pF_ | 5.5 50 25 2.5 = _ _ — | 495-1063-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1063-3-ND® 2,500 60.00/M 
50 4700pF_ | 5.5 50 25 5.0 = — _ —_ | 495-3340-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3340-2-ND@+ 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 5.5 50 25 2.5 P4922-ND@ 27 1.84 12.95 | 495-1065-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-1065-3-ND@ 2,500 60.00/M 
50 | 10000pF | 5.5 50 25 5.0 495-3335-ND® oF 1.84 12.95 | 495-3336-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-3336-2-ND@+ 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 5.5 50 25 2.5 _ — _ — | 495-3347-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3347-2-ND@t 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 5.5 50 25 2.5 _ — — — | 495-3348-1-ND@§ 1.70 13.00 90.00 | 495-3348-2-ND@#§ 2,500 64.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 50 25 2.5 P4953-ND® 28 1.93 13.59 | 495-1067-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1067-3-ND@ 2,500 63.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 50 25 5.0 — — _ — | 495-3337-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3337-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 50 25 2.5 _ _ _ — | 495-3351-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3351-2-ND@t 2,500 68.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 5.0 P4955-ND® .33 2.23 15.73 | 495-1069-1-ND@ 2.08 15.89 110.03 | 495-1069-3-ND® 2,500 73.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 5.0 = _ _ — | 495-3341-1-ND@ 2.08 15.89 110.03 | 495-3341-2-ND@t 2,500 78.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 2.5 495-3352-ND® 36 2.43 17.16 | 495-3353-1-ND@ 2.36 18.07 125.10 | 495-3353-2-ND@$ 2,500 89.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 2.5 _ — — — | 495-3354-1-ND@§ 2.36 18.07 125.10 | 495-3354-3-ND@§ 2,500 88.96/M 
X7R 50 | 68000pF | 6.5 50 25 5.0 _ = — — | 495-3399-1-ND@ 2.55 19.53 135.23 | 495-3399-2-ND@t 2,500 96.00/M 
410% 50 | 68000pF | 6.5 50 25 2.5 _ — — — | 495-3411-1-ND@ 2.55 19.53 135.23 | 495-3411-2-ND@t 2,500 96.00/M 
°) 50 AUF 65 50 2.5 5.0 P4923-ND® 25 1.82 13.00 | 495-1071-1-ND® 1.89 14.46 100.13 | 495-1071-3-ND@ 2,500 67.00/M 
50 AUF §5 650 25 2.5 495-3349-ND® 15 1.02 7.21 | 495-3350-1-ND® 1.11 8.52 58.95 | 495-3350-2-ND@$ 2,500 42.00/M 
50 AUF 65 50 25 5.0 = _ _ — | 495-3391-1-ND@ 1.89 14.46 100.13 | 495-3391-2-ND@t 2,500 71.00/M 
50 AUF 65 50 25 5.0 = — _ — | 495-3392-1-ND@§ 1.94 14.82 102.60 | 495-3392-2-ND@#§ 2,500 73.00/M 
50 AUF 65 50 25 2.5 495-3406-ND® 31 2.08 14.66 | 495-3407-1-ND@ 1.94 14.82 102.60 | 495-3407-2-ND@t 2,500 73.00/M 
50 AUF 65 50 25 25 _ — = — | 495-3408-1-ND@§ 1.94 14.82 102.60 | 495-3408-2-ND@#§ 2,500 73.00/M 
50 A5yF 65 50 25 5.0 P13014-NDt 31 2.08 14.66 | — - _- - |= =- _- 
50 | 15uF [65 50 25 50 |— — — _— | 495-3395-1-NDe 3.68 28.18 195.08 | 495-3305-2-ND@t 2,500 |  139.00/M 
50 T5yF 65 50 25 2.5 = — — — | 495-3409-1-ND@ 3.68 28.18 195.08 | 495-3409-2-NDo$ 2,500 139.00/M 
50 .22UF 65 50 2.5 5.0 P4958-ND® 54 3.99 29.33 | 495-1073-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-1073-3-ND® 2,500 160.00/M 
50 .22UF 90 75 25 5.0 495-3360-ND® 1.08 7.34 51.73 | 495-3361-1-ND@ 7.96 60.84 421.20 | 495-3361-2-NDo$ 2,000 281.00/M 
50 .22\IF 65 50 25 5.0 = a = —_| 495-3396-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-3396-2-ND$ 2,500 171.00/M 
50 .22uF 65 50 25 2.5 =— _ _ — | 495-3410-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-3410-2-NDo$ 2,500 171.00/M 
50 233 pF 90 75 2.5 5.0 P4959-ND® 81 6.02 44.20 | 495-1074-1-ND@ 7.96 60.84 421.20 | 495-1074-3-ND® 2,000 280.80/M 
50 233 )F 90 75 25 5.0 _ — = — | 495-3362-1-ND@ 7.96 60.84 421.20 | 495-3362-2-NDo$ 2,000 281.00/M 
50 233 pF 90 75 2.5 5.0 _ — _ — | 495-3363-1-ND@§ 7.96 60.84 421.20 | 495-3363-2-ND@+§ 2,000 281.00/M 
50 ATIF 90 75 25 5.0 P4960-ND® 87 6.55 49.14 | 495-1075-1-ND@ 9.28 70.98 491.40 | — _ - 
50 ATIF 90 75 25 5.0 = = _ — | 495-3364-1-ND@ 9.28 70.98 491.40 | 495-3364-2-NDo$ 2,000 328.00/M 
50 ATF 65 50 2.5 5.0 495-3397-ND® 32 215 15.13 | 495-3398-1-ND@ 2.34 17.88 123.75 | 495-3398-3-ND@ 2,500 88.00/M 
50 68 uF 90 75 25 5.0 P4961-ND® 1.34 10.04 75.26 | 495-1076-1-ND@ 14.14 108.16 748.80 | 495-1076-3-ND@ 2,000 499.20/M 
50 68 uF 90 75 25 5.0 = _ _ — | 495-3365-1-ND@ 1414 108.16 748.80 | 495-3365-2-ND@+ 2,000 499.00/M 
50 68 UF 90 75 25 5.0 = _ _ —_| 495-3366-1-ND@§ 9.35 71.50 495.00 | 495-3366-2-ND@+§ 2,000 330.00/M 
50 82UF 90 75 25 5.0 495-3367-ND® 2.33 15.80 111.40 | 495-3368-1-ND® 17.13 130.98 906.75 | 495-3368-2-ND@+ 2,000 605.00/M 
50 1.0uF 9$0 75 25 5.0 P4962-ND@ 1.42 10.74 81.02 | 495-1077-1-ND@ 13.37 102.25 707.85 | 495-1077-3-ND® 2,000 471.90/M 
50 1.0F 90 75 2.5 5.0 _ — = — | 495-3357-1-ND@ 13.37 102.25 707.85 | 495-3357-2-ND@t 2,000 472.00/M 
50 1.0F 90 75 25 5.0 495-3358-ND@§ 2.33 15.80 111.40 | 495-3359-1-ND@§ 17.13 130.98 906.75 | 495-3359-2-ND@#§ 2,000 605.00/M 
50 1.0)F 65 50 25 5.0 495-3393-ND@ AT 3.17 22.36 | 495-3394-1-ND@ 3.46 26.42 182.93 | 495-3394-3-ND® 2,500 130.00/M 
75 50 | 22000pF | 5.5 50 25 2.5 _ — _ — | 495-1079-1-ND@ 87 6.66 46.13 | — _ _ 
50 1.5yF 9.0 75 25 5.0 _ = _ — | 495-2630-1-ND® 5.32 40.66 281.48 | 495-2630-3-ND® 2,000 188.00/M 
@ RoHS Compliant + Bulk parts have 30mm lead length Tape andReel § 20% tolerance A 10% tolerance 
v 
ANY) ‘ se i 
IN x4 | PC Epoxy Coated AC and Switch Mode Ceramic Disc Capacitors 


These capacitors are made of a new dielectric compound specially developed for AC or switch 
mode circuits that can generate dielectric heat, which is the limiting factor on other ceramic 
disc capacitors. 

This series adds the advantages of Class 1 capacitors (low loss factor) with the advantages 
of Class 2 capacitors (small size and lower cost). These capacitors are epoxy coated, flame 
retardant class UL94V-0. They meet the standards of the telecom and data processing industry. 
They are particularly suited for TV deflection and power supply circuits. 

Specifications: 

+ Insulation Resistance @ 500V: >10GQ 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cap. Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D Ss T Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 1000 | 2200 Y5P. +10 13 5 6 478-4287-1-ND = 6.82 40.30 478-4287-3-ND 1,500 112.00/M 6LR222KNJCM 
2 220 Y5P. +10 6 75 4 478-4291 -ND¥ A7 1.58 11.38 =_ _ _— 6LS221KRCCT 
1 220 Y5P. +10 7 § 4 478-4290-1-ND — 7.81 46.15 478-4290-3-ND 1,500 128.00/M 6LS221KNDCM 
1 270 Y5P. +10 7 5 4 478-4292-1-ND _ 4.07 24.05 478-4292-3-ND 1,500 67.00/M 6LS271KNDCM 
i 330 Y5P. +10 8 5 4 478-4293-1-ND _ 8.91 52.65 478-4293-3-ND 1,500 146.00/M 6LS331KNECM 
3 470 Y5P. +10 9 75 5 478-4294-ND¥ 27 2.52 18.20 _ _ _ 6LS471KBFCT 
1 2000 470 Y5P +10 9 5 5 478-4295-1-ND — 10.78 63.70 478-4295-3-ND 1,500 176.00/M 6LS471KNFCM 
3 1000 Y5U +20 8 75 4 478-4283-ND$ 22 2.07 14.95 _ _ — 67S102MBECA 
3 1000 Y5P +10 in TS 5 478-4288-ND$ 30 2.84 20.48 — _ _— 6LS102KBHCT 
1 1000 Y5P +10 11 5 5 478-4289-1-ND al 11.88 70.20 478-4289-3-ND 1,500 194.00/M 6LS102KNHCM 
3 2200 Y5U -20/+50 9 5 5 478-4284-1-ND = 4.84 28.60 478-4284-3-ND 1,500 79.00/M 67S222SAFCI 
3 2200 Y5U -20/+50 9 5 5 478-4285-1-ND _- 9.13 53.95 478-4285-3-ND 1,500 149.00/M 67S222SAFCK 
3 10000 Y5V -20/+50 an 10 5 478-4286-1-ND _ 12.96 76.57 478-4286-3-ND 1,500 212.00/M 68S103SCHCK 
$ Bulk 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ENA TPC Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors 


Class 1 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a linear temperature coefficient, very low tolerances, 
low losses, high insulation resistance, and are specially suited for tuned circuits, timing and other precision circuits. 
Specifications: + Insulation Resistance: >10GQ * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C. 


SL Dielectric Features: These capacitors have wide temperature characteristics but still offer low loss and 
linear type temperature coefficients. They are specially designed to be a smaller alternative to standard Class 
1 capacitors of linear temperature coefficient. Typical application is RF tuning. Specifications: * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C. 

Class 2 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a high dielectric constant, which makes possible 
high capacitance values in reduced dimensions. However, temperature coefficient and loss factor are greater than 
Class 1. Typical applications include decoupling and bypass. Specifications: ¢ Insulation Resistance: >10GQ 
* Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

Class 3 Dielectric Features: A thin dielectric layer is grown on a disc of conductive ceramic. Very large 
capacitances can be obtained due to reduced thickness of this barrier layer and its inherently high dielectric 
constant. Due to its small dimensions, they are a less expensive replacement of multilayer ceramic or polyester 
capacitors. Specifications: « Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Capaci- 
tance Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D s uf Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Class 1 Dielectric 
it 22 NPO +5 5 5 4 478-4204-1-ND = 2.09 12.35 478-4204-3-ND 2,000 34.00/M 5AK220JABAI 
1 22 NPO +10 5 5 4 478-4205-1-ND _ 3.19 18.85 478-4205-3-ND 2,000 52.00/M 5AK220KABUJI 
1 400 27 NPO +10 5 5 4 478-4206-1-ND _ 3.30 19.50 478-4206-3-ND 2,000 54.00/M 5AK270KABJI 
2 33 NPO +10 5 5 4 478-4207-1-ND _ 4.18 24.70 478-4207-3-ND 2,000 68.00/M 5AK330KOBAM 
1 68 NPO +5 8 5 4 478-4208-1-ND _ 3.85 22.75 478-4208-2-NDO 2,000 63.00/M 5AK680JAEJH 
1 120 NPO +10 9 5 5 478-4203-1-ND _ 3.96 23.40 478-4203-3-ND 2,000 65.00/M 5AK121KAFJI 
2 500 120 NPO +10 7 5 4 478-4209-1-ND _ 4.29 25.35 478-4209-3-ND 2,000 70.00/M 5AQ470KODAM 
SL Dielectric 
100 33 SL +10 4 5 3 478-4210-1-ND = 3.30 19.50 478-4210-3-ND 2,000 54.00/M 5KK330KOAAM 
2 56 SL +10 4 5 3 478-4211-1-ND _ 4.95 29.25 478-4211-3-ND 2,000 81.00/M 5KK560KOAAM 
500 330 SL +5 6 5 3 478-4212-1-ND = 5.17 30.55 478-4212-3-ND 2,000 85.00/M 5KQ331JOCAM 
Class 2 Dielectric 
2 100 Y5E +10 4 5 3 478-4213-1-ND — 4.18 24.70 478-4213-3-ND 2,000 68.00/M 5MK101KOAAM 
2 100 YSF +10 4 5 3 478-4216-1-ND _ 2.64 15.60 478-4216-3-ND 2,000 43.00/M 5NK101KOAAM 
1 220 Y5P. +20 4 5 3 478-4244-1-ND ad 3.19 18.85 478-4244-3-ND 2,000 52.00/M 50K221MAAUI 
2 470 Y5P +10 4 5 3 478-4246-1-ND _ 3.19 18.85 478-4246-3-ND 2,000 52.00/M 50K471KOAAM 
1 470 Y5P. +20 4 5 3 478-4247-1-ND = 3.19 18.85 478-4247-3-ND 2,000 52.00/M 50K471MAAUJI 
2 400 470 YSF +10 5 5 4 478-4217-1-ND = 3.19 18.85 478-4217-3-ND 2,000 52.00/M 5NK471KOBAM 
1 1000 Y5P. +10 5 5 4 478-4241-1-ND _ 3.19 18.85 478-4241-2-NDO 2,500 52.00/M 50K102KABJH 
Al 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4242-1-ND _ 2.64 15.60 478-4242-3-ND 2,000 43.00/M 50K102KABJI 
2 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4243-1-ND _ 3.30 19.50 478-4243-3-ND 2,000 54.00/M 50K102KOBAM 
2 2200 Y5P. +10 8 5 4 478-4245-1-ND = 3.52 20.80 478-4245-3-ND 2,000 58.00/M 50K222KOEAM 
2 10000 Y5U -20/+50 11 5 5 478-4259-1-ND _— 4.84 28.60 478-4259-3-ND 2,000 79.00/M 5SK103SOHAM 
2 10000 Z5V. -20/ +50 5 5 4 478-4268-1-ND = 3.85 22.75 478-4268-3-ND 2,000 63.00/M 5UK103Z0BAM 
2 100 Y5P. +10 4 5 3 478-4248-1-ND = 4.18 24.70 478-4248-3-ND 2,000 68.00/M 50Q101KOAAM 
2 100 Y5E +10 4 5 3 478-4214-1-ND =- 3.63 21.45 478-4214-3-ND 2,000 59.00/M 5MQ101KOAAM 
2 100 YSF +10 4 § 3 478-4218-1-ND _ 2.86 16.90 478-4218-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ101KOAAM 
2 270 YSF +10 4 5 3 478-4219-1-ND _ 2.86 16.90 478-4219-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ271KOAAM 
2 390 Y5E +10 5 5 4 478-4215-1-ND = 4.18 24.70 478-4215-3-ND 2,000 68.00/M 5MQ391KOBAM 
2 390 YSF +10 4 5 3 478-4220-1-ND _ 3.30 19.50 478-4220-3-ND 2,000 54.00/M 5NQ391KOAAM 
2 470 Y5P +10 4 5 3 478-4254-1-ND _ 3.52 20.80 478-4254-3-ND 2,000 58.00/M 500471KOAAM 
2 470 Y5P +20 4 5 3 478-4255-1-ND _ 3.41 20.15 478-4255-3-ND 2,000 56.00/M 500471M0AAM 
2 470 YSF +10 5 5 4 478-4221-1-ND _ 2.86 16.90 478-4221-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ471KOBAM 
2 560 Y5P. +10 4 5 3 478-4257-1-ND _ 3.30 19.50 478-4257-3-ND 2,000 54.00/M 500561KOAAM 
2 500 820 Y5F +10 6 5 4 478-4222-1-ND = 3.52 20.80 478-4222-3-ND 2,000 58.00/M 5NQ821KOCAM 
1 1000 Y5P. +10 6 5 4 478-4249-1-ND _ 3.96 23.40 478-4249-2-NDO 2,500 65.00/M 50Q102KACAH 
1 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4250-1-ND = 3.52 20.80 478-4250-2-NDO 2,500 58.00/M 500102KACJA 
2 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4251-1-ND _— 3.41 20.15 478-4251-3-ND 2,000 56.00/M 500102KOCAM 
1 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4260-ND$ AZ 1.62 11.70 = _ = 5SQ102MAAAA 
2 1000 Y5U +20 4 § 3 478-4261-1-ND = 4.40 26.00 478-4261-2-NDO 2,500 72.00/M 5SQ102MOAAL 
2 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4262-1-ND _ 3.52 20.80 478-4262-3-ND 2,000 58.00/M 5SQ102MOAAM 
2 1000 Y5P. +20 6 5 4 478-4252-1-ND _ 3.30 19.50 478-4252-3-ND 2,000 54.00/M 500102MOCAM 
2 1500 Y5P. +10 7 5 4 478-4253-1-ND = 4.84 28.60 478-4253-3-ND 2,000 79.00/M 500152KODAM 
1 2200 Y5U +20 7 5 4 478-4263-1-ND _ 4.51 26.65 478-4263-3-ND 2,000 74.00/M 5SQ222MADAK 
2 4700 Y5P. +10 ak 5 6 478-4256-1-ND = 6.27 37.05 478-4256-3-ND 2,000 103.00/M 500472KOHAM 
3 100 YSF +10 5 5 4 478-4223-ND¥ 26 2.45 17.71 _ _— — 5NR101KNBCA 
1 220 YSF +10 4 5 3 478-4230-ND¥ 20 1.89 13.65 _ _ _ 5NR221KAACA 
dl 470 YSF +10 5 5 4 478-4233-1-ND _— 4.51 26.65 478-4233-2-NDO 2,000 74.00/M 5NR471KABLH 
1 1000 YSF +10 7 5 4 478-4224-1-ND = 3.41 20.15 478-4224-2-NDO 2,000 56.00/M 5NR102KADLH 
3 1000 Y5F +10 A 5 4 478-4225-1-ND = 3.63 21.45 478-4225-3-ND 1,500 59.00/M 5NR102KNDCM 
3 4000 1000 Y5F +10 7 5 4 478-4226-1-ND _— 4.29 25.35 478-4226-3-ND 1,500 70.00/M 5NR102KNDLM 
3 1000 YSF +10 8 5 4 478-4227-ND¥ 39 3.69 26.65 _ _ — 5NR102KNECA 
1 1800 YSF +10 10 5 5 478-4229-1-ND =_ 8.47 50.05 478-4229-3-ND 1,500 139.00/M 5NR182KAGAI 
1 2200 YSF +10 1 5 5 478-4231-ND¥ 34 3.20 23.08 - _— — 5NR222KAHCA 
2 3300 Y5F +10 13 10 6 478-4232-ND$ 42 4.01 28.93 - = _ 5NR332KWJCA 
2 10000 YSF +10 16 10 7 478-4228-ND$ 14 7.02 50.70 _ — — 5NR103KWLCA 
1 10000 Y5R +20 19 10 le 478-4258-ND¥ 92 8.69 62.73 _ = = 5PR103MUMCE 
2 470 Y5F +10 8 76 4 478-4238-ND¥ 20 1.89 13.65 - _— — 5NS471KRECA 
2 1000 YSF +10 9 75 5 478-4234-ND$ 2 2.12 15.28 = =— = 5NS102KRFCA 
1 1000 YSF +20 9 75 5 478-4235-1-ND = 5.83 34.45 478-4235-3-ND 1,500 95.00/M 5NS102MBFCI 
2 1800 YSF +10 1 75 5 478-4236-ND¥ 26 2.43 17.55 - _ — 5NS182KRHCA 
1 2000 2200 Y5U +20 9 7.5 6 478-4264-ND$ 1.01 9.52 68.77 - = _ 5SS222MBFCA 
2 2200 YSF +10 13 10 6 478-4237-ND¥ 29 2.79 20.15 =— _ _ 5NS222KWJCA 
1 4700 Y5U -20/ +50 an 78 5 478-4267-ND¥ 26 3.74 26.98 — _ — 5SS472SBHCA 
1 4700 Y5U +20 1 78 5 478-4265-ND¥ 39 3.74 26.98 _ _ _ 5SS472MBHCA 
3 4700 Y5U +20 ah 5 5 478-4266-1-ND = 8.91 52.65 478-4266-3-ND 1,500 146.00/M 5SS472MNHCM 
2 3000 1000 YSF +10 10 10 5 478-4239-ND¥ 22 2.12 15.28 _ _ — 5NT102KWGCA 
3 2200 Y5F +10 13 7.5 6 478-4240-ND¥ 29 2.75 19.83 = = = 5NT222KQJCA 
Class 3 Dielectric 
1 10000 Y5P. +20 6 6 3 478-5192-ND$ NEW! 19 1.85 13.33 = — — 5WF103MECAI 
1 25 50000 Y5P +20 10 6 3 478-5058-ND$¢ NEW! 34 2.89 20.40 — _ — 5WF503MEGAA 
1 0.1 pF Y5P +20 13 6 3.5 478-5193-ND$ NEW! 36 3.38 24.38 _ _ — 5WF104MEJAA 
2 0.1pF Y5V. -20/ +80 6 5 3 478-4274-1-ND = 3.63 21.45 478-4274-3-ND 2,000 59.00/M 5ZF104Z0CAM 
1 10000 Y5U -20/+80 4 5 3 478-4271-1-ND _ 3.52 20.80 478-4271-2-NDO 2,500 58.00/M 5YH103ZAAJA 
1 10000 Y5U -20/ +80 4 5 3 478-4272-1-ND _— 2.31 13.65 478-4272-3-ND 2,000 38.00/M 5YH103ZAAUJI 
1 10000 Y5P. +20 6 5 3 478-4269-1-ND _ 3.85 22.75 478-4269-3-ND 2,000 63.00/M 5WH103MACJI 
1 10000 Y5P. -20/ +80 6 5 3 478-4270-1-ND _ 3.85 22.75 478-4270-2-NDO 2,500 63.00/M 5WH103ZACJH 
2 47000 Y5U -20/ +80 8 5 3 478-4273-1-ND = 4.29 25.35 478-4273-3-ND 2,000 70.00/M 5YH473Z0EAM. 
1 0.1 pF Y5V +20 6 5 3 478-4275-1-ND _— 2.97 17.55 478-4275-3-ND 2,000 49.00/M 5ZH104MACUJI 
1 50 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4276-1-ND _ 3.63 21.45 478-4276-2-NDO 2,500 59.00/M 5ZH104ZACAH 
1 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4277-1-ND _ 2.97 17.55 478-4277-2-NDO 2,500 49.00/M 5ZH104ZACJA 
1 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4278-1-ND _ 3.52 20.80 478-4278-3-ND 2,000 58.00/M 5ZH104ZACJI 
2 0.1pF Y5V. -20/ +80 6 5 3 478-4279-1-ND = 4.51 26.65 478-4279-3-ND 2,000 74.00/M 5ZH104Z0CAM. 
2 0.1 pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4280-1-ND _ 3.52 20.80 478-4280-2-NDO 2,500 58.00/M 5ZH104Z0CJA 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4281-1-ND — 3.52 20.80 478-4281-2-NDO 2,500 58.00/M 5ZH104ZOCJL 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4282-1-ND _ 3.41 20.15 478-4282-3-ND 2,000 56.00/M 5ZH104Z0CJM 
(Tape andReel  #Bulk 
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INVA) TPC Safety Ceramic Disc Capacitors 


X Function: 


Applications where the capacitor failure does not lead to the danger of electrical shock. There are 3 subclasses related 
to the peak voltage of the impulses superimposed to the main voltage; Subclass X1: Impulses up to 4kV; Subclass X2: 


Y Function: 


Applications where the capacitor failure may lead to the danger of electrical shock. There are 4 subclasses related to the 
peak voltage of the impulses applied before life test. Subclass Y1: Impulses up to 8kV; Subclass Y2: Impulses up to 5kV; 


impulses up to 2.5kV. Subclass Y3: Rated for 250VAC without impulses. 
61V 620 65N 
Certificate Rated Climatic Certificate Rated Climatic Certificate Rated Climatic 
Standard Number Voltage Category Number Voltage Category Number Voltage Category 
WwW UL 1414 E 147842 (N) 250 VAC = E 147842 (N) 250 VAC = E 147842 (N) | 250 VAC = 
(a ere raee LR 100430-2 250 VAC = LR 100430-1 250 VAC 
DIN BDE 0560 76830 
Part 2 — _ 76804 400 VAC 25/85/21 —_ = — 
DIN EN 132400: 1995 to x1:-4o0 vac | 40/88/21/6 torzea | XVAQOVAC ] snasrotic _ — 7 
IEC 384-14: 1993 94634 Y1: 250 VAC Y1: 250 VAC = = = 
EN 132400: 1994 X1: 400 VAC X1: 400 VAC 
® IEC 384-14: 1993 V4551 Y1: 250 VAC 40/125/21/C V4635 Y2: 250 VAC 40/125/21/C — = —_ 
Cap. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. (pF) (%) Ss Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X1/Y1 — Test Voltage 4kVAC 
1 470 +20 8 10 4 478-4300-ND$ 29 2.79 20.15 _ — _ 61V471MCECT 
1 1000 +20 8 10 4 478-4296-ND$ AL 3.92 28.28 _ =_ 61V102MCECT 
1 2200 +20 an 10 § 478-4297-ND$ AT 4.46 32.24 — — - 61V222MCHCA 
1 2200 +20 1 10 5 478-4298-ND$ 53 5.00 36.08 _ _ = 61V222MCHCT 
2 2200 +20 10 5 5 478-4299-1-ND _ 11.41 65.65 478-4299-3-NDO 1,000 182.00 61V222MNGCM 
1 4700 -20/+50 19 10 7 478-4301-ND$ 58 5.49 39.65 = — - 61V472SCMCT 
X1/¥2 — Test Voltage 2.5kVAC 
1 1000 +20 vA 75 4 478-4302-ND$ 78 7A1 53.50 _ — _ 620102MBDCA 
1 1000 +20 8 75 4 478-4303-ND$ 39 3.74 26.98 _- — _ 620102MBECA 
1 1000 +20 8 75 4 478-4304-1-ND _ 9.68 57.20 478-4304-2-ND 1,500 158.00/M 620102MBECH 
2 1000 +20 8 75 4 478-4306-1-ND _ 11.33 66.95 478-4306-2-ND 1,000 185.00 620102MQECS 
2 1000 +20 8 7.5 4 478-4307-1-ND _- 11.33 66.95 478-4307-2-ND 1,000 185.00 620102MQEIS 
1 2200 +20 "1 10 5 478-4308-ND$ 64 6.03 43.55 = — = 620222MCHCA 
1 4700 +20 15 75 6 478-4309-ND$ 89 8.46 61.10 _ _ _ 620472MBKCA 
3 4700 -20/+50 15 10 6 478-4310-ND$ 93 8.78 63.38 = _ _- 620472SWKCE 
X2/¥3 — Test Voltage 1.5kVAC 
1 4700 +20 15 75 6 478-4312-ND$ 34 3.24 23.40 _ — - 65N472MBKCA 
1 4700 -20/+50 15 75 6 478-4313-ND$ 52 4.95 35.75 — — _ 65N472SBKCT 
3 4700 -20/+50 15 15 6 478-4314-ND$ 74 7.02 50.70 = _— =— 65N472SRKCT 
1 10000 +20 16 75 7 478-4311-1-ND = 76.03 449.28 478-4311-3-NDO 500 622.00 65N103MBLCP. 
4 Ammo Pack Bulk 
v 
A . . . 
INVA) DiIPGuard® MD Series Leaded Ceramic Capacitors 
Capacitance Digi-Key Pricing AVX 
Dielectric VDC Capacitance Tolerance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 10000pF +10% 478-4875-ND 1.20 8.82 63.00 226.80 MD011C103KAB 
10000pF +10% 478-4874-ND 1.06 7.81 55.75 200.70 MD015C103KAB 
X7R 1000pF +10% 478-5057-ND® NEW! 81 6.98 46.50 213.13 MD015C102KAB 
50 -10UF +10% 478-4873-ND 1.47 10.85 77.50 279.00 MD015C104KAB 
10UF +20% 478-4872-ND 1.20 8.82 63.00 226.80 MD015C104MAB 
.22UF +10% 478-5196-ND@ NEW! 2.38 17.57 125.50 451.80 MD025C224KAB 
10000pF +20% 478-4871-ND 75 5.53 39.50 142.20 MDO015E103MAB 
Z5U 50 -10UF +20% 478-4870-ND 88 6.48 46.25 166.50 MDO015E104MAB 
-10UF -20% / +80% 478-5194-ND@ NEW! 84 6.16 44.00 158.40 MDO015E104ZAB 
.22UF +20% 478-5195-ND@ NEW! 1.27 9.38 67.00 241.20 MDO015E224MAB 
@ RoHS Compliant 


AR Series SkyCap® Automotive RoHS Dimensions ~ Inch (mm) Fig. 1 NEW! Fig. 2 NEW! 
bl Size Code | W Max. H Max. T Max. L.S 
. . . HAL.W 
15 150 (8.81) | .150 (8.81) | 100 (254) | 100 (2.54) T 
Radial Leaded Ceramic Capacitors ©) 20 200 (5.08) | .200 (5.08) | .125 (3.175) | .100 (2.54) et 
The SkyCap series is the industry leading conformally coated radial leaded multilayer 2 -200 (5.08) | .200(5.08) | .125 (3.175) | .200 (5.08) 
capacitor. Case Materials: * Epoxy * Lead Material: 100% Tin * Qualified to AEC-Q200 30 -300 (7.62) | .300 (7.62) | .150 (3.81) | .200 (5.08) 
+ Temperature Range up to 150°C 40 400 (10.16) | .400 (10.16) | .150 (3.81) | .200 (5.08) 
Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX 
Fig.| tric {Code | VDC| Cap. (%) _| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tric {Code | VDC | Cap. (%) _| Part No. 1 10 100 | Part No. 
cog 20 | 100 | 1000pF +10 | 478-5087-ND NEW! 51 3.78 27.00 | AR201A102K4R 10000pF 478-5089-ND NEW! AS 3.29 23.50 | AR201C103K4R 
1 NP) | 45 50 100pF 40 478-5083-ND NEW! AB 3.29 23.50 | AR155A101K4R 20 | 100 |33000pF} +10 | 478-5091-ND NEW! AS 3.29 23.50 | AR201C333K4R 
(NPO) 1000pF = 478-5084-ND NEW! 48 8.57 25.50 | AR155A102K4R -10UF 478-5090-ND NEW! 51 3.73 26.63 _| AR201C104K4R 
10pF 478-5102-ND NEW! A4 3.28 = 23.40 | AR212A100J4R 1 X7R 40 | 100 | 1.0yF +10 | 478-4504-ND 9.02 66.43 474.50 | AR401C105K4R 
22pF 478-5104-ND NEW! 44 3.28 23.40 | AR212A220J4R 20 50 4700pF +10 478-5093-ND NEW! 1.67 12.31 87.93 | AR205C472K4R 
200 33pF 5 478-5106-ND NEW! 57 4.21 30.05 | AR212A330J4R .22uF 478-5092-ND NEW! 1.11 8.19 58.50 | AR205C224K4R 
47pF = 478-5107-ND NEW! 57 4.21 30.05 | AR212A470J4R 30 50 SSF 10 478-5122-ND NEW! 1.84 13.55 96.78 | AR305C334K4R 
100pF 478-5103-ND NEW! 57 4.21 30.05 | AR212A101J4R ATUF 7 478-4503-ND 2.35 17.29 123.50 | AR305C474K4R 
220pF 478-5105-ND NEW! OF 4.21 30.05 | AR212A221J4R 1000pF 478-4499-ND 42 3.08 = 22.00 | AR211C102K4R 
100pF +10 | 478-4495-ND A5 3.29 23.50 | AR211A101K4R 100 4700pF 40 478-5101-ND NEW! 42 3.08 22.00 | AR211C472K4R 
cog 400 330pF +5 478-5099-ND NEW! 57 4.21 30.05 | AR211A331J4R 10000pF|  * 478-4500-ND 42 3.08 22.00 | AR211C103K4R 
2 NPO 21 470pF 35 478-5100-ND NEW! 57 4.21 30.05 | AR211A471J4R OF 478-4501-ND 51 3.73 26.63 | AR211C104K4R 
(NPQ) 1000pF +10 | 478-4496-ND 51 3.78 27.00 | AR211A102K4R 2 X7R | 21 1000pF 478-5115-ND NEW! Al 3.05 = 21.75 | AR215C102K4R 
33pF +10 | 478-5112-ND NEW! 40 2.92 20.88 | AR215A330K4R 10000pF 478-5116-ND NEW! Al 3.05 = 21.75 | AR215C103K4R 
100pF +10 | 478-5108-ND NEW! AB 3.29 23.50 | AR215A101K4R 50 /47000pF} +10 | 478-5118-ND NEW! A4 3.28 23.40 | AR215C473K4R 
1000pF +5 478-5109-ND NEW! 63 4.65 33.23 | AR215A102J4R OF 478-5117-ND NEW! 8 3.50 25.00 | AR215C104K4R 
50 | 1000pF +10 | 478-5110-ND NEW! 51 3.78 27.00 | AR215A102K4R .22uF 478-4502-ND 1.16 8.58 61.25 | AR215C224K4R 
2200pF +5 478-5111-ND NEW! 1.14 8.41 60.10 | AR215A222J4R 1000pF 478-5094-ND NEW! 7 4.19 29.90 | AR205F102K4R 
4700pF +5 478-5113-ND NEW! 1.32 9.74 69.58 | AR215A472J4R 10000pF 478-5095-ND NEW! 7 4.19 29.90 | AR205F103K4R 
8200pF +5 478-5114-ND NEW! 1.39 10.27 73.38 | AR215A822J4R 1 X8R | 20 50 |47000pF| +10 | 478-5098-ND NEW! 51 3.77 26.90 | AR205F473K4R 
1000pF 478-5080-ND NEW! 32 2.35 16.78 | AR151C102K4R OF 478-5096-ND NEW! 56 413 29.50 | AR205F104K4R 
15 | 100 |} 4700pF +10 | 478-5082-ND NEW! 235 2.57 18.35 | AR151C472K4R 233 )1F 478-5097-ND NEW! 60 4.40 31.40 | AR205F334K4R 
10000pF 478-5081-ND NEW! 38 2.80 20.00 | AR151C103K4R 1000pF 478-4492-ND 50 3.68 = 26.25 | AR215F102K4R 
1 X7R 20 | 100 | 1000pF +10 | 478-5088-ND NEW! A5 3.29 23.50 | AR201C102K4R 10000pF 478-4493-ND 50 3.68 26.25 | AR215F103K4R 
1000pF 478-5085-ND NEW! 31 2.28 = 16.25 | AR155C102K4R 9 xsr | 24 50 22000pF #10 478-5119-ND NEW! 38 2.77 19.80 | AR215F223K4R 
15 50 10000pF 10 478-4497-ND 32 2.35 16.78 | AR155C103K4R 47000pF 478-5121-ND NEW! 53 3.89 27.75 | AR215F473K4R 
15000pF| * 478-5086-ND NEW! 32 2.35 16.78 | AR155C153K4R 10UF 478-4494-ND 57 4.20 30.00 | AR215F104K4R 
OF 478-4498-ND 38 2.80 20.00 | AR155C104K4R 33 )1F 478-5120-ND NEW! 50 3.72 26.58 | AR215F334K4R 
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- V, i i i i © .0175 (.445 
IN x4 SpinGuard® Axial Leaded Ceramic Capacitors Ee Aree) 
Lk 
The SpinGuard series is the industry leading conformally coated axial leaded multilayer capacitor. {0 (25.4) 
Applications: * Decoupling » Filtering 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
tric VDC | Cap. | Tol. (%) L Max. D Max. Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pF .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5200-1-ND@ NEW! A? 1.62 11.70 81.00 | 478-5200-2-ND@ NEW! | 7,500 54.00/M | SA102A100JAR 
15pF .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5201-1-ND@ NEW! 30 2.85 20.57 142.43 | 478-5201-2-ND@ NEW! | 7,500 95.00/M | SA102A150JAR 
22pF +5 .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3142-1-ND@ 19 1.85 13.33 92.25 | 478-3142-2-ND@ 7,500 62.00/M | SA102A220JAR 
200 | 33pF .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5202-1-ND@ NEW! 30 2.85 20.57 142.43 | 478-5202-2-ND@ NEW! | 7,500 95.00/M | SA102A330JAR 
coa 47pF .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5203-1-ND@ NEW! 30 2.85 20.57 142.43 | 478-5203-2-ND@ NEW! | 7,500 95.00/M | SA102A470JAR 
(NPO) TOOpF 5 -170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-2425-1-ND 16 153 11.05 76.50 | — = — | SAT02AT01JAA 
100pF | * .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3141-1-ND@ 19 1.85 13.33 92.25 | 478-3141-2-ND¢ 7,500 62.00/M_| SA102A101JAR 
joo | 220PF | 45 170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5197-1-ND@ NEW! A7 1.62 11.70 81.00 | 478-5197-2-ND@ NEW! | 7,500 54.00/M | SA101A221JAR 
470pF .118 (3.00) | .090 (2.30) | 478-4841-1-ND@ 31 2.93 21.13 146.25 | 478-4841-2-ND@ 7,500 98.00/M | SA101A471JAR 
50 | 1000pF | +5 .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3147-1-ND@ 19 1.80 13.00 90.00 | 478-3147-2-ND@ 7,500 60.00/M | SA105A102JAR 
1000pF 170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3143-1-ND@ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3143-2-ND¢ 7,500 51.00/M | SA101C102KAR 
2200pF .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5198-1-ND@ NEW! 28 2.66 19.18 132.75 | 478-5198-2-ND@ NEW! | 7,500 89.00/M | SA101C222KAR 
4700pF | +10 | .118(3.00) | .090 (2.30) | 478-4842-1-ND@ 28 2.66 19.18 132.75 | 478-4842-2-ND@ 7,500 89.00/M | SA101C472KAR 
409 | 10000pF .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3144-1-ND@ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3144-2-ND@ 7,500 51.00/M | SA101C103KAR 
56000pF .290 (7.37) | .150 (3.81) | 478-2429-1-ND 31 2.93 21.13 146.25 | 478-2429-2-ND 5,000 98.00/M_ | SA301C563KAA 
56000pF 290 (7.37) | .150 (3.81) | 478-3145-1-ND@ 37 3.51 25.35 175.50 | 478-3145-2-ND@ 5,000 117.00/M | SA301C563KAR 
A0uF | +10 | .290(7.37) | .150(3.81) | 478-2430-1-ND 32 3.06 22.10 153.00 | 478-2430-2-ND 5,000 102.00/M | SA301C104KAA 
AOUF .290 (7.37) | .150 (3.81) | 478-3146-1-ND@ 39 3.69 26.65 184.50 | 478-3146-2-ND@ 5,000 123.00/M_| SA301C104KAR 
10000pF| +5 .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5204-1-ND@ NEW! 42 4.01 28.93 200.25 | 478-5204-2-ND@ NEW! | 7,500 134.00/M | SA105C103JAR 
X7R 10000pF| +10 | .170(4.32) | .100(2.54) | 478-3148-1-ND@ 16 1.49 10.73 74.25 | 478-3148-2-ND¢ 7,500 50.00/M | SA105C103KAR 
22000pF| +10 | .170(4.32) | .100 (2.54) | 478-5205-1-ND@ NEW! 24 2.03 14.63 101.25 | 478-5205-2-ND@ NEW! | 7,500 68.00/M | SA105C223KAR 
47000pF| +10 | .170(4.32) | .100 (2.54) | 478-2433-1-ND 18 1.67 12.03 83.25 | = = — | SA105C473KAA 
47000pF| +10 | .170(4.32) | .100(2.54) | 478-3149-1-ND@ 18 1.67 12.03 83.25 | — = —_|_SA105C473KAR 
50 | 10pF -170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3150-1-ND@ 17 1.62 17.70 81.00 | 478-3150-2-ND® 7,500 54.00/M | SAT05C104KAR 
AUF .170 (4.32) | .120 (3.05) | 478-3151-1-ND@ 19 1.85 13.33 92.25 | 478-3151-2-ND@ 5,000 62.00/M | SA115C104KAR 
AOUF | 49 | -260(6.60) | .100 (2.54) | 478-2436-1-ND 24 2.03 14.63 101.25 | 478-2436-2-ND 5,000 68.00/M | SA205C104KAA 
AOUF .260 (6.60) | .100 (2.54) | 478-3152-1-ND@ 24 2.03 14.63 101.25 | 478-3152-2-ND@ 5,000 68.00/M | SA205C104KAR 
AOUF .290 (7.37) | .150 (3.81) | 478-5207-1-ND@ NEW! 36 3.38 24.38 168.75 | 478-5207-2-ND@ NEW! | 5,000 113.00/M | SA305C104KAR 
22uF .290 (7.37) | .150 (3.81) | 478-3153-1-ND@ 64 6.08 43.88 303.75 | 478-3153-2-ND¢@ 5,000 203.00/M | SA305C224KAR 
xX5R | 10 | 3.3yF | +10 | .170(4.32) | .100(2.54) | 478-3974-1-ND 1.02 9.68 69.88 483.75 | 478-3974-2-ND 7,500 323.00/M | SA10ZD335KAA 
409 | 10000PF] 59 | -170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-5199-1-ND@ NEW! 18 171 12.35 85.50 | 478-5199-2-ND@ NEW! | 7,500 57.00/M | SA101E103MAR 
AUF .170 (4.32) | .120 (3.05) | 478-3154-1-ND@ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3154-2-ND@ 5,000 51.00/M_ | SA111E104MAR 
10000pF| +20 | .170 (4.32) | .100(2.54) | 478-3155-1-ND@ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3155-2-ND@ 7,500 51.00/M | SA105E103MAR 
oa A0uF | +20 | .170(4.32) | .100 (2.54) | 478-3156-1-ND@ 16 1.53 11.05 76.50 | 478-3156-2-ND@ 7,500 51.00/M | SA105E104MAR 
AOUF | -20/+80 | .170 (4.32) | .100 (2.54) | 478-3157-1-ND@ 13 1.26 9.10 63.00 | 478-3157-2-ND@ 7,500 42.00/M | SA105E104ZAR 
50 | .33yF | +20 | .170(4.32) | .120(3.05) | 478-5206-1-ND@ NEW! 32 3.02 21.78 150.75 | 478-5206-2-ND@ NEW! | 5,000 101.00/M | SA115E334MAR 
ATF | +20 | .290(7.37) | .150 (3.81) | 478-2442-1-ND 43 4.05 29.25 202.50 | — = —_|_SA305E474MAA 
ATF | oq | -290(7-37) | 150 (8.81) | 478-3158-1-ND@ 43 4.05 29.25 202.50 | 478-3158-2-ND@ 5,000 735.00/M | SA305E474MAR 
1.0UF .290 (7.37) | .150 (3.81) | 478-3159-1-ND@ 74 6.98 50.38 348.75 | 478-3159-2-ND@ 5,000 233.00/M | SA305E105MAR 
@ RoHS Compliant 
k ® R i | L Dimensions — Inch (mm) 
S yCap ad al eaded Size Code W Max. H Max. T Max. L.S 
Ceramic Capacitors 15 150 (3.81) 150 (3.81) 100 (2.54) 100 (2.54) 
20 .200 (5.08) .200 (5.08) 125 (3.175) 100 (2.54) 
The SkyCap series is the industry leading conformally coated radial leaded at 200 (5.08) -200 (5.08) 125 (3.175) 200 (5.08) 
multilayer capacitor. 30 300 (7.62) 300 (7.62) 150 (3.81) .200 (5.08) 
Applications: * Decoupling » Filtering * Automotive 40 400 (10.16) 400 (10.16) 150 (3.81) 200 (5.08) 
Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX 
Fig. | tric |Code | VDC| Cap. (%) _| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tric |Code | VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
10pF 478-3160-ND® 20. 1.51 10.75 | SR152A100KAR 15 | 50 | 10000F] 4) |478-6217-ND@ NEW! 29° 2.75 19.83 | SR155C102KAR 
15pF 478-3161-ND® 20. 1.51 10.75 | SR152A150KAR 10000pF| _* 478-4852-ND@ 29 2.14 15.25 | SR155C103KAR 
22pF | +10 | 478-3162-ND@ 20, 1.51 10.75 | SR152A220KAR 22000pF 478-5220-ND@ NEW! 40 3.83 27.66 | SR201C223KAR 
200 | 33pF 478-3163-ND@ 200 1.51 10.75 | SR152A330KAR 400 |33000PF} 49 | 478-4856-ND@ 40 2.98 21.28 | SR201C333KAR 
47pF 478-3164-ND@ 201.51 10.75 | SR152A470KAR a 47000pF| * 478-5221-ND@ NEW! 43 4.09 29.54 | SR201C473KAR 
Boe +10 Ee 0 1 wae Saas 1 | x7R J0uF 478-4855-ND@ AG 3.38 24.15 | SR201C104KAR 
-3165- : : . 68000pF 478-3186-ND® 211.58 11.25 | SR205C683KAR 
10pF 478-4843-ND® 36 2.66 18.98 | SRISTATOOJAR 50 Pry sto or 
1OyF 478-3187-ND@ 24 1.79 12.75 | SR205C104KAR 
15pF 478-4845-ND® 36 2.66 18.98 | SRISTA1S0JAR TUF 478-3189 
AN 78-3189-ND@ 7.01 7.46 53.25 | SR305C474KAR 
18pF +5 | 478-5210-ND@NEW! 36 3.42 24.67 | SR151A180JAR 30 | 50 +10 teres h 
1.0uF 478-4657-ND@ 865.75 41.40 | SR305C105KAR 
22pF 478-4846-ND® 36 2.66 ~=—-18.98 | SR151A220JAR 
ae hes 40_| 400 | 7.0uF [210 | 478-4869-NDe 8.19 60.38 431.25 | SR401C105KAR 
27pF 478-4848-ND® 36 2.66 18.98 | SR151A270JAR 
oe 1000pF 478-4861-ND® 38 2.78 19.85 | SR211C102KAR 
33pF 478-4849-ND® 36 2.66 18.98 | SRISTA330JAR 
39pF 478-5213-ND@ NEW! 17 1.58 11.38 | SRIS1A390JAR 1000p eee NOS 21 NSA 1100 | SRETICIOSKAR 
A7pF +5 | 478-4850-NDe ‘36 «266 ~—«:18.98 | SRIS1A47OJAR 15000pF) +10 | 478-2464-ND 21 1.58 11.25 | SR211C153KAA 
15 68pF 478-5215-ND@ NEW! 36 3.42 24.67 | SR151AG80JAR 15000pF 478-3180-ND@ 21 1.58 11.25 | SR211C153KAR 
, | CoG 82pF 478-5216-ND@ NEW! 36 3.42 —-24.67_| SR151A820JAR 400 |22000pF 478-3181-ND@ 24 1.79 12.75 | SR2110223KAR 
(NPO) OOpF | 25 | 478-4844-ND@ 36. 2.66 18.98 | SRISTATOTJAR 33000pF 478-3182-ND@ 241.79 12.75 | SR211C333KAR 
too | 1000F | #10 | 478-3166-ND@ 17° 1.26 9.00 | SR1IS1A101KAR 2 | x7a | 24 47000pF 478-3183-ND@ 241.79 12.75 | SR211C473KAR 
120pF | +5 |478-5208-ND@ NEW! 40 383 27.66 | SR151A121JAR 68000pF} +10 | 478-3184-ND@ 24 1.79 12.75 | SR211C683KAR 
150pF | +5 |478-5209-ND@ NEW! 40 3.83 27.66 | SRI51A151JAR OF 478-3185-ND® 24 1.79 12.75 | SR211C104KAR 
150pF | +10 | 478-3167-ND@ 171.26 9.00 | SRIS1A151KAR 1.0yF 478-4473-ND@ 1.83 13.48 96.25 | SR211C105KAR 
220pF | +5 | 478-4847-ND@ 40 2.98 21.28 | SRISTA227JAR OO00pF/ +10 | 478-4862-NDe 38 2.78 19.85 | SR215C103KAR 
220pF | +10 | 478-3168-ND@ 19 1.37 9.75 | SR151A221KAR 50 | -1uF | #10 | 478-3188-ND@ 24 1.79 12.75 | SR215C104KAR 
270pF | +5 | 478-5211-ND®@ NEW! 42 3.99 28.80 | SR151A271JAR 22uF | +10 | 478-4863-ND@ 1.01 7.45 53.20 | SR215C224KAR 
330pF | +5 | 478-5212-ND@ NEW! = 17 = 1.58 11.38 | SR151A331JAR 1.0uF | +20 | 478-4472-ND@ 1.69 12.42 88.70 | SR215C105MAR 
330pF_| +10 | 478-3169-ND@ 191.44 10.25 | SR151A331KAR 39 |_50_|_1.0nF +20 _| 478-3195-ND@ 59 4.34 31.00 | SR305E105MAR 
390pF +5 | 478-5214-ND@ NEW! = 41 3.90) 28.15 | SRISTA391JAR 100 | 1.0uF | +20 | 478-4868-ND@ 1.15 845 60.38 _| SR301E105MAR 
470pF | +5 | 478-4851-ND® AG 3.38 = 24.15 | SRI51A471JAR ts | sp |100000F] 54 | 478-4853-ND@ O79.01 14.38 | SRIS5E103MAR 
470pF | +10 | 478-3170-ND@ 20 1.51 10.75 | SRISTA471KAR ¥-| S5ij tour | * 478-5218-ND@ NEW! 30 2.85 20.57 | SRISSE104MAR 
680pF | +10 | 478-3171-NDe 221.61 11.50 | SR151A681KAR Our 478-3192-ND@ 6 119 8.50 | SROOSEIO4MAR 
20 | 100 | 1000PF) | 478-4854-NDe@ 57 4.23 30.20 | SR201AT02JAR 50 | 22uF | +20 | 478-4857-NDe ‘40. 2.94 21.00 | SR205E224MAR 
2200pF 478-5219-ND@ NEW! 1.04 9.83 71.01_| SR201A222JAR 20 a7uF 478-4058: 
ATU 78-4858-ND@ 55 4.03 28.75 | SR205E474MAR 
30_| 100 |10000pF[ +5 | 478-4867-ND@ 1.73__12.76 91.15 [SR301A103JAR 
100 | 10uF | +20 | 478-5222-ND@ NEW! 383.57 25.81 | SR2O1E104MAR 
COG 22pF 478-4860-ND® AQ 2.98 21.28 | SROT1A220JAR 
2 21 | 100 45 ond TOF 478-2474-ND 271.96 14.00 | SR211E104ZAA 
(NPO) 1000pF 478-4859-ND® 57 4.23 30.20 | SR211A102JAR TOV astern ie. 406, “1400 SROLIELOAZAR 
T000pF 478-3172-ND® 19 1.44 10.25 | SRI51C102KAR 100 “oir -20/480 | 475 94 AD "35 «256 18.95 | SROLIEDO4ZAA 
1500pF 478-3173-ND® 19 1.44 10.25 | SR151C152KAR 22u 78-2475- 35 25 25 
2200pF | #10 | 478-2458-ND 241.79 12.75 | SR1I51C222KAA 22uF 478-3191-ND@ 35 2.56 18.25 | SR211E224ZAR 
2200pF 478-3174-ND@ 24 4.79 12.75 | SR151C222KAR 2 Z5U | 21 AOUF 478-3193-ND® 15 1.12 8.00 | SR215E104MAR 
1 | x7R | 15 | 100 | 3300pF 478-3175-ND® 24 1.79 12.75 | SR151C332KAR 22uF 478-4865-ND@ 40 2.94 21.00 | SR215E224MAR 
4700pF 478-2460-ND wy 1.96 14.00 | SR151C472KAA 50 | .33pF +20 | 478-3194-ND@ 37 2.70 19.25 | SR215E334MAR 
4700pF | 4 | 478-3176-ND@ 27 1.96 14.00 | SR151C472KAR ATUF 478-4866-ND@ 55 4.03 28.75 | SR215E474MAR 
6800pF | * 478-3177-ND® 27 1.96 14.00 | SR151C682KAR 1.0uF 478-4864-ND@ 86 6.36 45.43 | SR215E105MAR 
10000pF 478-3178-ND® 24 1.75 12.50 | SR1S1C103KAR | 4 p : 
(OHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1747 


INADA 


SE/SK Series SMPS Radial Leaded 


Ceramic Capacitors Dimensions (rm 
Size Cod L Max. H Max. LS Nom. LDN 
The SE/SK series capacitors from AVX are conformally coated MLC capacitors “Te . 5 a 5 a 5 = 0 ae 
for input or output filtering in switch mode power supplies. They are specially SKO3 762 762 508 0.508 
processed by an high currents and are low enough in cost for commercial SKO4 10.2 10.2 5.08 0.508 
applications. SK05/SK55/ 
Specifications: SE05 12.7 127 10.2 0.635 
* Operating Temperature: COG and X7R: -55°C ~ 125°C, Z5U: 10°C ~ 85°C SK06 22.4 15.2 204 0.813 
+ Lead Length: 25.4mm minimum SKS9 17.0 13.7 14.6 0.635 
Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.) tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 | X7R_| SKO1 | 500 | 10000pF | +10 | 478-4011-ND 3.47 2.56 1.83 | SKO17C103KAR SKO5 .22UF +10 | 478-4029-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO57C224KAR 
2 | CoG [ SKO4 [500 | 10000pF [+10 | 478-4020-ND 10.40 7.67 5.48 | SKO47A103KAR 2 | x7R SK04 500 .27)F +10 | 478-4021-ND 10.40 7.67 5.48 |SK047C274KAR 
SK05 | 50 TOF #20 | 478-4026-ND 10.78 7.95 5.68 | SK055C104MAR SKO5 ATF +10 | 478-4030-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO57C474KAR 
Sk04 | 50 3.3F +10 | 478-4019-ND 10.40 7.67 5.48 | SK045C335KAR SKO5 ATF +20 |478-4031-ND 10.78 7.95 5.68_|SK057C474MAR 
SKO5 | 50 5.6F +10 | 478-4027-ND 10.78 7.95 5.68 | SKO55C565KAR 3 | -X7R_| SK59_| 500 | 1.0uF +10__|478-4034-ND 17.91 13.20 9.43 |SK597C105KAR 
SKO4 | 100 | 2.7uF +10 | 478-4016-ND 10.40 7.67 5.48 | SK041C275KAR SK04 | 25 TOF 478-4018-ND 10.40 7.67 5.48 |SKO43E106ZAR 
2 | x7R [-SE05 | 100 | 8.2uF +10 | 478-4010-ND 11.88 8.75 6.25 | SE051C825KAR SKO5 | 50 10uF 478-4028-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO55E106ZAR 
SKO3 ] 200 | .22uF 478-4012-ND 5.70 4.20 3.00 | SK032C224KAR 2 | z5y | SKO4 | 100 | 4.7uF -20/480 478-4017-ND 10.40 7.67 5.48 |SK041E475ZAR 
SKO3 | 200 | .56uF 478-4013-ND 5.65 4.17 2.98 | SK032C564KAR SKO6 | 100 | 22uF us 478-4032-ND 2717 = 20.02 ~— 14.30 /SKO61E226ZAR 
SKO5 | 200 | 1.0uF +10 | 478-4024-ND 10.78 7.95 5.68 | SK052C105KAR SKO5 | 100 | 6.8uF 478-4023-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO51E685ZAR 
SKO3 | 500 | .10UF 478-4014-ND 5.65 417 2.98 | SK037C104KAR SKO5_| 200 | 4.7yF 478-4025-ND 10.78 7.95 5.68_|SK052E475ZAR 
SKO3_| 500 | .12uF 478-4015-ND 5.80 4.27 3.05 | SK037C124KAR 3 | ZU | SK55 | 100 | 6.8yF | -20/+80 |478-4033-ND 10.78 7.95 5.68 |SK551E685ZAR 
High Voltage Leaded Ceramic Capacitors Dimensions - mm 
S S Size Code | L Max. | HMax.| SNom. | LD Nom. 
V eries Svo1 6.35 5.59 4.32 0.64 
svo2 8.13 711 5.59 0.64 
High value, low leakage, and small size are difficult parameters to obtain in capacitors for high voltage systems. SV03 9.40 7.62 6.99 0.64 
AVX's SV series lead capacitors meet these performance characteristics. These special design criteria result in SV04 11.4 5.59 7.62 0.64 
significant reduction of partial discharge activity within the dielectric and having, therefore, a major impact on long-term SV05 11.9 10.2 9.52 0.64 
reliability of the product. The SV high voltage radial capacitors are conformally coated with high insulation resistance, SV06 14.0 7.11 10.16 0.64 
high dielectric strength epoxy eliminating the possibility of arc flashover. This series also exhibits low ESR at high SV07 14.5 12.7 124 0.64 
frequencies. The same criteria governing the high voltage design carries the added benefits of extremely low ESR in SV08 17.0 152 146 0.64 
relatively low capacitance and small packages. These caps are designed and are ideally suited for applications such as SV09 196 183 174 0.64 
snubbers in high frequency power converters, resonators in SMPS, and high voltage coupling/DC blocking. = 7 ~ - 
Specifications: SV13 7.62 9.14 5.08 0.51 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Insulation Resistance: (25°C, at 500V) 100K MQ min., or 1000 MQ-yF min., SVi4 10.2 1.7 5.08 0.51 
whichever is less ¢ Dissipation Factor: COG: 0.15% max., X7R: 2.5% max. SV15 12.7 14.2 10.2 0.64 
Cap. Cap. 
Dielec-| Size Tol. Digi-Key Price Each AVX Dielec- | Size Tol. Digi-Key Price Each AVX 
tric | Code | VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. tric | Code |VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
SV04 [4000] 82pF #5 | 478-4044-ND 489 3.61 2.58 | SVO4JA820JAR Sv02 |1000 | 4700pF | +10 | 478-4040-ND 4.04 2.98 2.13 | SVO2AC472KAR 
CoG ai sn ce oH TEesOtEND aot oa at Sa SV01 |1000 | 10000pF) +10 | 478-4035-ND 3.71 2.73 1.95 | SVO1AC103KAR 
Pp + -A0S0- . z i SVO1 |1000 | 10000pF} +20 | 478-4036-ND 3.71 2.73 1.95 | SVO1AC103MAR 
(NPO) | Syo4 }2000) 150pe | +10 | 478-4043-ND 4:89 3.61 2.58 | SVOAGA51KAR i aca 
SV13 |1000 | 10000pF} +20 | 478-4054-ND 10.64 7.84 5.60 | SV13AC103MAR 
SV14 [1000 | 10000pF| +10 | 478-4055-ND 10.64 7.84 5.60 | SV14AA103KAR -A045- 
SVO5 {1000 | .10F | +10 | 478-4045-ND 6.13 4.52 3.23 _| SVO5AC104KAR 
SV03 |3000) 4700pF| +20 | 478-4042-ND 4.32 3.19 2.28 | SVO3HC472MAR X7R 
-ANAB- SVO6 |1000| .10yF | +10 | 478-4047-ND 6.79 5.01 3.58 | SVO6AC104KAR 
SVO5 | 2500) 18000pF} +10 | 478-4046-ND 6.18 4.55 3.25 | SVOS5WC183KAR 
-4030- SVO7 |1000| .10uF | +10 | 478-4048-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7AC104KAR 
SVO1 |2000| 330pF | +10 | 478-4039-ND 371 2.73 1.95 | SV01GC331KAR 
X7R_ | gvi5 | 2000 33000pF| +10 | 478-4056-ND 11.02 812 580 | SV15GC333KAR SVO8 |1000| .22uF | +10 | 478-4050-ND 18.29 13.48 9.63 | SVO8AC224KAR 
svo7 |2000| 47000pF} +10 | 478-4049-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7GC473KAR SVO9 /1000} .47uF ) +10 | 478-4052-ND 20.05 14.77 10.55 | SVO9AG474KAR 
Svo1 | 1000) 470pF +10 | 478-4037-ND 371 273 4.95 | SVO1AC471KAR SVO9 |1000} 1.0yF +10 =| 478-4051-ND 20.05 14.77 10.55 | SVO9AC105KAR 


VISHAY. BCcomponents Ceramic Disc Capacitors 


EIA Temperature 
Coefficient Code CoG Y5P. 
Capacitance Temperature Coefficient S0PPM/°C +10% 
Operating Temperature Range -25°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C 
Q Factor C = 30pF Q = 1000, C < 30pF: Q = 400 +20°C = 
Dissipation Factor = 2.5% maximum 
Insulation Resistance 10000MO. 10000MQ minimum 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Vishay 
Tolerance Capacitance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Type COG, 100V 
+.5 5.00 6.35 10pF 1426PH-ND 2.23 17.52 63.70 93.87 D100D20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 15pF 1427PH-ND 1.11 8.69 31.60 46.57 D150J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 18pF 1428PH-ND qV.11 8.69 31.60 46.57 D180J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 22pF 1429PH-ND 1.11 8.69 31.60 46.57 D220J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 27pF 1430PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D270J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 33pF 1431PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D330J20COGH63L6R 
5% 6.50 6.35 56pF 1433PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D560J25COGH63L6R 
5% 6.50 6.35 68pF 1434PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D680J25COGH63L6R 
5% 7.37 6.35 100pF 1435PH-ND 3.59 28.22 102.60 151.20 D101J29COGH63L6R 
5% 7.37 6.35 120pF 1436PH-ND 4.06 31.93 116.10 171.09 D121J33COGH63L6R 
5% 10.01 6.35 220pF 1438PH-ND 4.06 31.93 116.10 171.09 D221J39COGH63L6R 
Type COG, 500V 
5% 5.00 6.35 15pF 1439PH-ND 2.39 18.76 68.20 100.50 D150J20COGL63L6R 
5% 6.50 6.35 22pF 1440PH-ND 2.39 18.76 68.20 100.50 D220J25COGL63L6R 
Type Y5P, 100V 
10% 5.00 6.35 100pF 1441PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D101K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 220pF 1442PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D221K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 330pF 1443PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D331K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 470pF 1444PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D471K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 1000pF 1445PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D102K20Y5PH63L6R 
10% 6.50 6.35 2200pF 1446PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D222K25Y5PH63L6R 
10% 8.83 6.35 2700pF 1447PH-ND 2.91 22.88 83.20 122.61 D272K33Y5PL63L6R 
10% 7.37 6.35 3300pF 1448PH-ND 1.53 11.99 43.60 64.25 D332K29Y5PH63L6R 
10% 8.83 6.35 4700pF 1449PH-ND 1.53 11.99 43.60 64.25 D472K33Y5PH63L6R 
Type Y5P, 500V 
10% 5.00 6.35 100pF 1451PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D101K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 150pF 1452PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D151K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 220pF 1453PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D221K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 330pF 1455PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D331K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 470pF 1456PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D471K20Y5PL63L6R 
10% 6.50 6.35 1000pF 1457PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D102K25Y5PL63L6R 
10% 9.91 9.52 2200pF 1458PH-ND 1.55 12.18 44.30 65.28 D222K33Y5PL63LOR 
10% 17.53 9.52 0.01pF 1460PH-ND 1.66 13.01 47.30 69.71 D103K69Y5PL63LOR 
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Panasonic 


High Voltage Ceramic Disc Capacitors 
KBP Characteristics Y5P, 1 to 3 kVDC 


Features: * Wide operating temperature: -25° ~ 125°C * Improved in “Voltage vs. Temperature Rise” through low-loss ceramic dielectric material applied * Flame-retar- 
dant insulating coating applied * Easy mounting through Kinked Lead 


Recommended Applications: * Snubber circuit of switching power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display « Inverter type lighting apparatus 


* High voltage pulse and DC circuits 


Specifications: * Chacteristic: KBP * Operating Temperature Range: -25° ~ 125°C » Rated Voltage: 1-3 kVDC * Dielectric Withstanding Voltage: Rated voltage 
1 to 3 kVDC: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Within the specified tolerance when measured at 1 kHz + 20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C *Qor 
Dissipation Factor: Tand = 0.025 * Insulation Resistance: 10,000MQ minimum at 500VDC 1 minute electrification * Temperature Characteristics: Temperature 


Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C (Temperature Range: 20° ~ 85°C) * Y5P: Maximum capacitance change is +10% over temperature range of -25° ~ 85°C 


Kinked Lead 
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Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for New Design) 
Volt- Capac- Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
age itance Tolerance | Char. ili Ip Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 Part No. 
100pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9530-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A101KBP _ 
120pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9531-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A121KBP _- 
150pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9532-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A151KBP _ 
180pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9533-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A181KBP _ 
220pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9534-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A221KBP - 
270pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9535-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A271KBP P4121-ND 2.54 17.88 97.50 ECK-D3A271KBP 
330pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9536-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A331KBP _ 
390pF +20% Y5P 80 45 500 6 P9537-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A391KBP P4123-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A391KBP 
470pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9538-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A471KBP =— 
560pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9539-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A561KBP P4125-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A561KBP 
680pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9540-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A681KBP P4126-ND 3.12 22.00 120.00 ECK-D3A681KBP 
1K 820pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9541-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A821KBP P4127-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A821KBP 
1000pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9542-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9543-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A122KBP =_ 
1500pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9544-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A152KBP = 
1800pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9545-ND 3.62 23.43 103.35 ECK-A3A182KBP _ 
2200pF +10% Y5P 13.0 45 500 6 P9546-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A222KBP P4199-ND 3.71 26.50 148.40 ECK-D3A222KBP 
2700pF +10% Y5P 13.0 45 500 6 P9547-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A272KBP = 
3300pF +10% Y5P 13.5 45 10.00 .65 P9548-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A332KBP _ 
3900pF +10% Y5P 15.5 45 10.00 .65 P9549-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A392KBP = 
4700pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9550-ND 4.69 31.01 186.03 ECK-A3A472KBP = 
5600pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9551-ND 5.50 36.38 218.30 ECK-A3A562KBP = 
10000pF +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 .65 P9552-ND 9.91 74.30 439.17 ECK-A3A103KBP = 
100pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9553-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D101KBP _ 
120pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9554-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D121KBP _ 
150pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9555-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D151KBP = 
180pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9556-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D181KBP = 
220pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9557-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D221KBP _ 
270pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9558-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D271KBP _ 
330pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9559-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D331KBP _ 
390pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9560-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D391KBP P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D391KBP 
470pF +10% Y5P 75 5.0 7.5 65 P9561-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D471KBP = 
560pF +10% Y5P 8.0 5.0 7.5 65 P9562-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D561KBP - 
680pF +10% Y5P 90 5.0 75 65 P9563-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D681KBP _ 
ek 820pF +10% Y5P 90 5.0 75 65 P9564-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D821KBP P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 ECK-D3D821KBP 
1000pF +10% Y5P 10.0 5.0 7.5 65 P9565-ND 5.22 35.01 178.22 ECK-A3D102KBP =— 
1200pF +10% Y5P 10.5 5.0 7.5 65 P9566-ND 5.22 35.01 178.22 ECK-A3D122KBP _ 
1500pF +10% Y5P 12.0 5.0 7.5 65 P9567-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D152KBP _ 
1800pF +10% Y5P 12.5 5.0 75 65 P9568-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D182KBP _ 
2200pF +10% Y5P 140 50 10.0 .65 P9569-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D222KBP = 
2700pF +10% Y5P 16.0 50 10.0 .65 P9570-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D272KBP =— 
3300pF +10% Y5P 17.0 50 10.0 .65 P9571-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D332KBP _ 
3900pF +10% Y5P 18.0 50 10.0 .65 P9572-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D392KBP _ 
4700pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9573-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D472KBP = 
5600pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9574-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D562KBP = 
100pF +10% Y5P 75 6.0 7.5 65 P9575-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F101KBP _ 
120pF +10% Y5P 7S. 6.0 75 65 P9576-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F121KBP P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F121KBP 
150pF +10% Y5P 75 6.0 78 65 P9577-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F151KBP _ 
180pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9578-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F181KBP _ 
220pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9579-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F221KBP = 
270pF +10% Y5P 7S. 6.0 75 65 P9580-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F271KBP P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F271KBP 
330pF +10% Y5P 8.0 6.0 75 65 P9581-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F331KBP P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 ECK-D3F331KBP 
390pF +10% Y5P 90 60 7.5 65 P9582-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F391KBP = 
470pF +10% Y5P 9.5 6.0 75 65 P9583-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F471KBP = 
3K 560pF +10% Y5P 10.0 60 75 65 P9584-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F561KBP =_ 
680pF +10% Y5P 11.0 60 75 65 P9585-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F681KBP P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 ECK-D3F681KBP 
820pF +10% Y5P 11.0 60 7.5 65 P9586-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F821KBP _ 
1000pF +10% Y5P 12.5 6.0 7.5 65 P9587-ND 5.34 35.37 212.22 ECK-A3F102KBP = 
1200pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9588-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F122KBP _ 
1500pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9589-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F152KBP = 
1800pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9590-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F182KBP — 
2200pF +10% Y5P 17.0 60 10.0 .65 P9591-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F222KBP _ 
2700pF +10% Y5P 18.5 6.0 10.0 .65 P9592-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F272KBP = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Ceramic Dis 


Type RS, Class 1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety regula- 
tions: * UL1414 (125VAC) and CSA (125VAC) 


Specifications: 


Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


c Capacitors 
Class 2, High Dielectric Constant 
Features: * Large capacitance in small size * Minimum coating resin on leads 


Applications: * Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 


Class 1, Temperature Compensating 


Features: * Wide product range for temperature compensation « Liner tempera- 
ture coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close tolerance 
* Low loss at wide range of frequency 

Applications: * Temperature compensation of resonant circuit and filters * Where 
low losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation resis- 
tance are required 


25VDC * Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated voltage for 1 to 5 Se gay . ay f . 
Rated Applicable Standards Rated Voltage seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between terminals) Specifications: » Operating Temperature Range: “25 Ge 85°C * Rated Voltage: 
* Capacitance: measured at 1kHz +10%, 1 Vrms and 20°C within the specified 50VDC, 500VDC * Dielectric Withstanding Voltage: 300% of the rated voltage for 
Voltage UL, CSA 125VAC toleranca'= standard capacit tol ZAV): panel iniacat ~ 4 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between ter- 
pacitance tolerance [24V]: +80/-20% « Dissipation Factor: minals) * Capacitance: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C within 
Dielectric TC. Voltage (Z4V]: D.F. <0.05 + Insulation Resistance: C<0.02 uF: 210000MO, C>0.02 UF: CR the specified tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pF), 
; : ; products > 200MQ (measured at the rated voltage and 1 minute electrification) 49.5 pF (1 to 10 pF), #1 pF (10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pF 
Withstanding Volt. |_V 2500VAC for 1 minute | + Temperature gales A GP) * Q Factor: Cap. <30 pF: Q>400+20XC (c: Rated capacitance in pF), Cap>30 
Fh ap. Change = 9 F: Q21000 * Insulation Resistance: 10000 MQ (measured at the rated voltage 
Capacitance Within the tolerance, when measured at 1 kHz, C20 *100% Le 1 minute electrification) * Temperature a of Capacitance: Temnnere- 
5 Vrms maximum and 20°C Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of ture Range: -25°C ~ 85°C, Reference Temperature: 
Dissipation B, E: 0.025 maximum V: 0.05 maximum ane. ; Z:. 7 ; 20M, UG. oat 
ZAC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the speci- ‘0 : ce 
Factor when measured at 1 kHz, 5 Vrms maximum and 20°C fied temperature range. Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
20°C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. AT: The 
Insulation Resist. 10000MQ minimum at 500VDC, 1 minute specified temperature range to be measured in °C. 
Temperature Tc. | Cap. Change Temp. Range Taiapetaturé aes Temperature Capacitance (pF) eae Coefficient ia) 
Characteristics v__| +80/-80% maximum | 0° ~ 70°C Chalaeisics Change Range 102 2250 +350 
The Reference Temperature: 20°C ay +30/-80% OC ~ 70°C a above #120 Aonp 
Temp Dim. (mm) Temp Dim. (mm) 
Volt- |Capaci-| Toler- | Charac- | Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt- |Capaci-| Toler- | Charac- | Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | tance ance _|teristics |meter| ness |Space| Part No. 10 100 = 1,000 | Part No. age | tance ance | teristics |meter| ness Space| Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
RS Safety Type Class 1 Class 1 Temperature Compensating 
125 | 4700pF | +80, -20% Vv 11.5 | 7.0 | 7.5 | P4472A-ND 3.57 25.48 142.69 | ECK-DRS472ZV 50 |1000pF) +5% GP | 10.5 | 3.5 | 5.0 | P4036A-ND 1.83 12.94 70.56 | ECC-F1H102J 
Class 2 High Dielectric Constant 500 A7pF 45% NPO | 8.5 | 3.5 | 5.0 | P4408A-ND 3.00 21.18 115.50 | ECC-D2H470JC5 
25 |. 047uF |+80%-20%| Z4V | 85 | 3.5 | 6.35 | P4307-ND 1.34 9.03 46.59 | ECK-F1E473ZVE 82pF +5% NPO | 13.0] 3.5 | 9.5 | P4411-ND 2.98 21.28 119.17 | ECC-D2H820JCE 
H H H H rr co} io} fo} fo} 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays DigiDReel” te TE as cain ea 
ECJ-T and ECu-R Series a + | 
FEATURES: Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 * Improvement of placement time on mounting machines ¢ Low self-inductance 0.85 ma tad soliseuleeeedeseun } 
and excellent frequency characteristics RECOMMENDED APPLICATIONS: « Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports WS B o 6 0 oO 
Tape and Reel 
Size wv Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Code Type DC | Capacitance A Tolerance Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 Part No. 
10pF +1pF P11999CT-ND® AB 3.29 18.94 54.35 85.64 P11999TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H100F 
22pF +10% P12001CT-ND@ A3 3.29 18.94 54.35 85.64 P12001TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 A7pF 2.0 1.25 +10% P12003CT-ND® AB 3.29 18.94 54.35 85.64 P12003TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H470K 
100pF +10% P12000CT-ND@ A3 3.29 18.94 54.35 85.64 P12000TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H101K 
220pF +10% P12002CT-ND A3 3.29 18.94 54.35 85.64 P12002TR-ND 60.94/M ECJ-TVC1H221K 
470pF P11998CT-ND 43 3.29 18.94 54.35 85.64 P11998TR-ND 60.94/M ECJ-TVB1H471M 
0805 50 1000pF 2.0 1.25 +20% P11996CT-ND® A3 3.29 18.94 54.35 85.64 P11996TR-ND® 60.94/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 2200pF P11997CT-ND@ 43 3.29 18.94 54.35 85.64 P11997TR-ND@ 60.94/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 +20% P11995CT-ND 50 4.47 27.92 89.34 139.60 P11995TR-ND 94.93/M ECJ-TVB1E472M 
16 -01F 2.0 1.25 +20% P11994CT-ND@ 50 3.85 22.11 63.44 99.97 P11994TR-ND® 71.14/M ECJ-TVB1C103M 
X5R 10 AUF 2.0 1.25 +20% P12977CT-ND@ AL 3.63 22.68 72.58 113.40 P12977TR-ND®@ 77.12/M ECJ-TVB1A104M 
5 6.3 Apr 2.0 1.25 +20% P11985CT-ND® 58 5.18 32.40 103.68 162.00 P11985TR-ND® 110.16/M ECJ-TVB0J105M 
Y5V 16 AUF 2.0 1.25 | +80%/-20% P12004CT-ND® 50 3.85 22.11 63.44 99.97 P12004TR-ND® 71.14/M ECJ-TVF1C104Z 
10pF +1pF P10580CT-ND® 40 3.52 21.98 70.34 109.90 P10580TR-ND® 74.74/M ECJ-RVC1H100F 
12pF +10% P10581CT-ND i) 6.66 43.72 149.04 238.46 P10581TR-ND 149.04/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10582TR-ND 67.14/M ECJ-RVC1H150K 
18pF +10% P10583CT-ND 75 6.66 43.72 149.04 238.46 P10583TR-ND 149.04/M ECJ-RVC1H180K 
22pF +10% P10584CT-ND@ AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10584TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H220K 
27pF P10585CT-ND@ 90 8.05 52.89 180.30 288.48 P10585TR-ND® 180.30/M ECJ-RVC1H270K 
33pF P10586CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10586TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 3.2 1.6 +10% P10587CT-ND 90 8.05 52.89 180.30 288.48 P10587TR-ND 180.30/M ECJ-RVC1H390K 
A7pF P10588CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10588TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H470K 
56pF P10589CT-ND 92 8.23 54.03 184.20 294.72 P10589TR-ND 184.20/M ECJ-RVC1H560K 
NPO 68pF P10590CT-ND AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10590TR-ND 67.14/M ECJ-RVC1H680K 
82pF P10591CT-ND 92 8.23 54.03 184.20 294.72 P10591TR-ND 184.20/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10592TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H101K 
120pF P10593CT-ND 94 8.41 55.22 188.25 301.20 P10593TR-ND 188.25/M ECJ-RVC1H121K 
150pF P10594CT-ND AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10594TR-ND 67.14/M ECJ-RVC1H151K 
180pF P10595CT-ND 96 8.58 56.36 192.14 307.42 P10595TR-ND 192.14/M ECJ-RVC1H181K 
1206 220pF P10596CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P10596TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H221K 
50 270pF 3.2 16 +10% P10597CT-ND 96 8.58 56.36 192.14 307.42 P10597TR-ND 192.14/M ECJ-RVC1H271K 
330pF : . P10598CT-ND 64 5.72 37.59 128.15 205.03 P10598TR-ND 128.15/M ECJ-RVC1H331K 
390pF P10599CT-ND@ 96 8.58 56.36 192.14 307.42 P10599TR-ND® 192.14/M ECJ-RVC1H391K 
A70pF P10600CT-ND® 37 3.25 20.31 64.98 101.53 P10600TR-ND® 69.04/M ECJ-RVC1H471K 
330pF P10601CT-ND® 714 6.57 43.15 147.09 235.34 P10601TR-ND® 147.09/M ECJ-RVB1H331M 
470pF P10602CT-ND 37 2.85 16.39 47.04 74.13 P10602TR-ND 52.75/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 +20% P10603CT-ND@ 37 2.85 16.39 47.04 74.13 P10603TR-ND® 52.75/M ECJ-RVB1H681M 
1000pF P10604CT-ND® 37 2.85 16.39 47.04 74.13 P10604TR-ND® §2.75/M ECJ-RVB1H102M 
1500pF P10605CT-ND 44 3.88 24.25 77.58 121.23 P10605TR-ND 82.44/M ECJ-RVB1H152M. 
X7R 2200pF P10606CT-ND@ 37 2.85 16.39 47.04 74.13 P10606TR-ND® 52.75/M ECJ-RVB1H222M 
3300pF P10607CT-ND 40 3.08 17.70 50.79 80.03 P10607TR-ND 56.95/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 3.2 1.6 +20% P10608CT-ND@ 40 3.08 17.70 50.79 80.03 P10608TR-ND® 56.95/M ECJ-RVB1H472M 
6800pF P10609CT-ND 40 3.08 17.70 50.79 80.03 P10609TR-ND 56.95/M ECJ-RVB1H682M 
10000pF P10610CT-ND® 40 3.08 17.70 50.79 80.03 P10610TR-ND® 56.95/M ECJ-RVB1H103M 
16 AUF 3.2 1.6 +20% P11148CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 P11148TR-ND® 67.14/M ECJ-RVB1C104M 
X5R 6.3 1pF 3.2 1.6 +20% P12976CT-ND® AG 2.90 14.52 35.26 57.04 P12976TR-ND® 41.48/M ECJ-RVB0J105M 
Y5V 25 AUF 3.2 1.6 +80%/-20% P10611CT-ND® 37 2.85 16.39 47.04 74.13 P10611TR-ND® 62.75/M ECJ-RVF1E104Z 
10 1uF 3.2 1.6 | +80%/-20% P11993CT-ND@ 49 4.39 27.43 87.78 137.15 P11993TR-ND® 93.27/M ECJ-RVF1A105Z 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1750 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 2-Fold Array Type 


Digi@Reel’ 


Features: * 2 Capacitors built in the miniature size of 0504 


Speelileations: fi Operating Temperature ange for Nhe joo Gade Type Hy Cap. | Tol. mate 1 TRA COM COD 1,000 ee eco Sai 
Reconimended ‘Apiligctions: « Stabliziag of eowel supply TOpF | =tpF P12981CT-ND 47-420 26.25 +8398 131.23 |  P129B1TR-ND 89.24/M | ECJ-UVC1H100F 
ge il Noise Aistin oe Dicaslinaicavechone for Det 2opF | 210pF | P12983CT-ND 47 = «420-«-26.25 «8398 131.23 | P12983TR-ND 89.24/M | ECJ-UVC1H220K 
power cclif:« Bypass vapsetars tor CPU diafllsiaral. NPO| 50 | 47pF | s1opF | — P12984CT-NO 47 4.20 © 26.25 «8398 131.23 | P12984TR-ND 89.24/M | ECJ-UVC1H470K 
to0pF | +10% | P12982CT-NO 47420-2625 8398 131.23 | __P12982TR-ND 89.24/M_| ECJ-UVCIHt101K 
je) uF 420% | P12979CT-ND 968.60 56.45 19245 307.92 | PI2979TR-ND 192.45/M | ECJ-UVBPC105M 
0d tur | 420% | P11983CT-ND 96 8.60 56.45 19245 30792 | PII983TR-ND___—_‘192.45/M_| ECJ-UVB1C105M 
“uF | 220% | P11982CT-ND 55-487 31.98 109.02 174.43} PT1982TR-ND_109.02/M| ECJ-UVBiA104M 
ysr | 10] tuF | 220% |  P11984CT-ND ‘at. 259 «933-2385 «= 33.70 | P11984TR-ND 23.85/M | ECJ-UVB1A105M 
tur | 420% | P12978CT-ND 837384847 16524 26438 | _P12978TR-ND __165.24/M_| ECJ-UVBPA105M 
TF] 220% | P11981CT-ND 68608 39.92 1360821773 | PTI981TR-ND 136.08/M | ECJ-UVBOJ105M 
63) 1nF | 220% |  P12980CT-ND 68 ©6608.» 39.92 13608 «21773 | P12980TR-ND -—-136.08/M_ | ECJ-UVBPJ105M 
2.2uF | 220% | P11986CT-ND 57 5.08__31.75 101.60 158.75 | _PII986TR-ND___—_‘107.95/M_| ECJ-UVBPJ225MI 

Ceramic Disc Capacitors KGE Type High Voltage - Rated 1 to 6 kVDC, Temperature Characteristics SL/GP 


Features: * Wide operating temperature range: -25°C ~ 105°C * Low loss at wide frequency range and stable 
against high voltage pulses * Temperature stable (Character SL/GP) * Flame-retardant insulating coating 
applied 

Recommended Applications: ¢ Ballast circuit of LCD backlighting inverter * Snubber circuit of switching 
power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display » Inverter type lighting apparatus * High 
voltage pulse and DC circuits 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C ¢ Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 
6kVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds »* Capacitance: 
Within tolerance, when measured at 1MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C * Q Factor: Capacitance <30pF: 
Q=2400+20C (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 
20°C * Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum at 500 VDC and 1 minute electrification * Temperature 
Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C over the temperature range of 20°C ~ 85°C 


Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for new design) 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Characteristics | Diameter Thickness | Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1,000 | Part No. 

12pF P9593-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A120JGE = _— — -—|- 
15pF P9594-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A150JGE _ = — —|-— 
18pF 25% GP 6.0 5.0 5.0 P9595-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A180JGE = _ _ —|- 
22pF P9596-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A220JGE - _ — —|-— 
27pF P9597-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A270JGE _ = = =|= 
33pF P9598-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A330JGE — _ a -—|-— 
39pF P9599-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A390JGE P10799-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A390JGE 
47pF +5% GP 6.0 5.0 5.0 P9614-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A470JGE _ _ — —|-— 
56pF P9615-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A560JGE _ _ _ -—|-— 

1K 68pF P9616-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A680JGE = = = —|— 
82pF 6.0 P9617-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A820JGE _ — _ —|-— 
100pF 7.0 P9618-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A101JGE — =_ - -—|=-— 
120pF +5% GP 7.0 5.0 5.0 P9619-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A121JGE P10805-ND 3.20 22.55 123.00 | ECC-D3A121JGE 
150pF 8.0 P9620-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A151JGE - _— = —|-— 
180pF 8.0 P9621-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A181JGE P10807-ND 3.08 22.00 123.20 | ECC-D3A181JGE 
220pF 9.0 5.0 P9622-ND 3.55 23.82 121.24 ECC-A3A221JGE _ _— — —|- 
270pF 9.0 5.0 P9623-ND 3.55 23.82 121.24 ECC-A3A271JGE _ _ —- -—|-— 
330pF +5% GP 11.0 5.0 5.0 P9624-ND 4.26 28.55 145.32 ECC-A3A331JGE _ =— -—|- 
390pF 11.0 5.0 P9625-ND 4.26 28.55 145.32 ECC-A3A391JGE _ _ - —|-— 
4A70pF 13.0 75 P9626-ND 4.97 33.33 169.68 ECC-A3A471JGE = _- - -—|-— 
12pF P9627-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D120JGE P10813-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D120JGE 
15pF P9628-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D150JGE P10814-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D150JGE 
18pF +5% GP 7.0 55 75 P9629-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D180JGE P10815-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D180JGE 
22pF P9630-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D220JGE _ _— _ —|-— 
27pF P9631-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D270JGE - = = -—|-— 
33pF P9632-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D330JGE _ — — —|-— 
39pF P9633-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D390JGE _ =— _ -—|-— 

2K A7pF 45% GP 7.0 55 75 P9634-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D470JGE _ _— _ -—|- 
56pF i ‘ : P9635-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D560JGE P10821-ND 3.36 24.00 134.40 | ECC-D3D560JGE 
68pF P9636-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D680JGE _ _ _ -—|-= 
82pF P9637-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D820JGE P10823-ND 3.50 25.00 140.00 | ECC-D3D820JGE 
100pF 8.0 P9638-ND 4.00 26.81 136.50 ECC-A3D101JGE - _ _ —|-— 
120pF 8.0 P9639-ND 4.00 26.81 136.50 ECC-A3D121JGE P10825-ND 3.64 26.00 145.60 | ECC-D3D121JGE 
150pF +5% GP 9.0 5.5 75 P9640-ND 4.64 31.13 158.48 ECC-A3D151JGE — _— - —|-— 
180pF 10.0 P9641-ND 471 31.14 186.84 ECC-A3D181JGE P10827-ND 3.85 27.50 154.00 | ECC-D3D181JGE 
220pF 10.0 P9642-ND 471 31.14 186.84 ECC-A3D221JGE - =- - -|-— 
12pF P9643-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F120JGE = _— = -—|- 
15pF P9644-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F150JGE P10830-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F150JGE 
18pF 45% GP 7.0 6.0 18 P9645-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F180JUGE _ _ _ =—|-— 
22pF P9646-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F220JGE _ _ — -—|-— 
27pF P9647-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F270JGE = = =-|= 
33pF 7.0 P9648-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F330JGE — _ — —|-— 

3K 39pF 7.0 P9649-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F390JUGE = _ — -—|- 
47pF +5% GP 7.0 6.0 75 P9650-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F470JGE P10836-ND 4.20 30.00 168.00 | ECC-D3F470JGE 
56pF 8.0 P9651-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F560UGE P10837-ND 4.34 31.00 173.60 | ECC-D3F560JGE 
68pF 8.0 P9652-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F680JGE = _ - —|— 
82pF 9.0 P9653-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F820JGE _ _ _ —|-— 
100pF 6 GP 10.0 6.0 P9654-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F101UGE = =— -—|-— 
120pF 20% 10.0 , 75 P9655-ND 490 3286 167.30 | ECC-A3F121UGE | — a = ae 
150pF 11.0 P9656-ND 4.92 32.56 195.35 ECC-A3F151UGE = - _ -|- 
10pF +0.5pF GP 7.0 6.0 7.5 P12181-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J100DGE = = = -—|— 
12pF 7.0 P12182-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J120JGE _ — — -—|- 
15pF GP 7.0 6.0 75 P12183-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J150JGE _ _ _ —|-— 
18pF $5 7.0 : 4 P12184-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J180UGE = _ =— -—|- 
22pF 7.0 P12185-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J220JGE - _ - —|-— 

6K 27pF 8.0 P12186-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J270JUGE _ = = -—|=— 
33pF 8.0 P12187-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J330NGE _ _ — —|-— 
39pF +5 GP 8.5 6.0 75 P12188-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J390UGE _ _ _ =—|- 
47pF 9.0 . . P12189-ND 6.74 44.57 267.44 ECC-A3J470JGE _ _ — —|-— 
100pF 12.5 P12190-ND 10.33 7749 458.05 ECC-A3J101UGE = — = -—|- 
150pF 15.0 P12191-ND 10.85 81.36 480.93 ECC-A3J151UGE = = = —|=— 

HD Series High Voltage Ceramic Disc Capacitors Y5P Type 


Features: * Improved “Voltage vs. Temperature Rise” Characteristics: * High reliability using zinc-copper electrode 
Application: * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
125°C * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Measured at 1kHz +20%, 


1 to 5 Vrms and 20°C within the specified tolerance (+10%) » Tangent of loss angle: Measured at 1kHz +20%, 1 to 5 Vrms 
and 20°C at 1.5% or less ¢ Insulation Resistance: 500 + 50VDC and 1 minute electrification at 10,000MOQ or more * Temp- 
erature Characteristics: YSP + 10% (temperature range: -20°C ~ 85°C) 


ep imac 50 ee Voltage Capacitance Tolerance Temperature Dimension Digi-Key Pricing Panasonic 
(kde) (pF) (%) Characteristics Diameter (mm) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
100 +10 Y5P 7.0 P12175-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD101KB 
150 +10 Y5P 7.0 P12176-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD151KB 
9 220 +10 Y5P 7.0 P12177-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD221KB 
330 +10 Y5P 7.0 P12178-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD331KB 
7 470 +10 Y5P 9.0 P12179-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD471KB 
75 680 +10 Y5P 10.0 P12180-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD681KB 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, ch: 


ange 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1751 


~~ Capac- |Capac.| Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
anasonic Voltage | itance |Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
a ‘z Fig. 1 
High Voltage Ceramic tevoc | 3900F | 210 | BIVSP | PCC2099CT-ND 1.27.90 «68 ‘| PCC2O99TR-ND | 2,000 |  989.00/M ]ECK-T3A301KB 
470pF | +10 | B/YSP | PCC2100CT-ND@ 1.27, ——.90_~—=—68_| PCC2100TR-ND@ | 2,000 | 389.00/M_|ECK-T3A471KB 
Ca acitors (SM D) 68pF | +5 | SL/GP | PCC2091CT-ND 1.27.90 68 | PCC2091TR-ND | 2,000 |  383.00/M |ECC-T3D680JG 
p 100pF | +10 | B/Y5P | PCC2092CT-ND@ 1.27 90 68 | PCC2092TR-ND® | 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D101KB 
FEATURES: 120pF | +10 | B/Y5P | PCC2093CT-ND 1.27 90 68 _| PCC2093TR-ND | 2,000 |  389.00/M | ECK-T3D121KB 
renee : eee : ; okvoc | 150pF | #10 | B/YSP | PCC2094CT-ND® 1.27 90 —.68_| PCC2094TR-ND@ | 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D151KB 
¢ Resin molded type for reflow solderings » High reliability through disc capacitor element 180pF | +10 | BYSP | PCC2095CT-ND 197 90 68 PCC2095TR-ND@ | 2.000 389.00/M_| ECK-13D181KB 
molded construction » Excellent “Voltage vs. Temperature Rise” through low loss ceramic 220pF | +10 | BNSP | PCC2096CT-ND® 197 “90 68 PCC2096TR-ND® 7.000 389.00/M ECK-T3D221KB 
dielectric * Temperature stable (SL/GP) and (B/Y5P) 270pF | +10 | B/Y5P | PCC2097CT-ND@ 1.27 90 .68 | PCC2097TR-ND® | 2,000 389.00/M | ECK-T3D271KB 
SPECIFICATIONS: 330pF | +10 | B/Y5SP | PCC2098CT-ND@ 1.27 —.90_——68_| PCC2098TR-ND@ | 2,000 | 389.00/M_|ECK-T3D331KB 
: f 260. 105°C « ‘ i : 10pF | +5 | SUGP] PCCIOOJCT-ND® 1.40 99 75 | PCCTOOJTR-ND@ | 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F100JG 
Sea Eu icaeay pee ae ¢ a Baraas Hesistance: (0000Mo i2pF | 25 | SUGP| PCCI20JCT-ND 140 99 75 | PCC120JTR-ND@ | 2.000 | 428.00/M | ECC-T3F120NG 
7 pation Factor (tan 8): SU/G? 15pF | 25 | SL/GP | PCC150JCT-ND 1.40 99 75 | PCCI50JTR-ND | 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F150/G 
Temperature Characteristics: C < 30pF- Q'= 400+20 C (C:cap.pF), C 2 S0pF: @ = 1000 at 18pF | 25 | SUGP| PCCI80JCT-ND 140 99 75 | PCCt80JTR-ND | 2.000 | 428.00/M | ECC-T3F180JG 
1MHz, 1-5Vrms and 20°C B/Y5P Temperature Characteristics: D.F. (tan 8)<0.025 at 1KHz, 20pF | 45 SU/GP | PCC220JCT-ND 1.40 ‘99 75 PCC220JTR-ND 9'000 428.00/M | ECC-T3F220JG 
1-5Vrms and 20°C * Temperature Characteristics: SL/GP Temperature Coefficient: 350 | 3kVDC 27pF | 25] SUGP | PCC270JCT-ND® 140 99 75 | PCC270JTR-ND® | 2.000 | 428.00/M | ECC-T3F270JG 
~ 1000ppm/°C B/YSP Maximum Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: 33pF | +5 | SLIGP | PCC330JCT-ND 1.40 99 75 | PCC330JTR-ND | 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F330JG 
-25°C ~ 85°C) * Capacitance: SL/GP Temperature Characteristics: 1MHz, 1-5Vrms and 20°C 39pF | +5 | SL/GP | PCC390JCT-ND 140 .99 75 | PCC390JTR-ND | 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F390JG 
B/Y5P Temperature Characteristics: 1KHz, 1-5Vrms and 20°C * Dielectric Withstanding Volt- 47pF | +5 | SL/GP | PCC470JCT-ND@ 1.40 99 715 PCC470JTR-ND® | 2,000 428.00/M | ECC-T3F470JG 
age: SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage for 1-5 56pF | +5 | SL/GP | PCCS560JCT-ND 1.40 99 75 PCC560JTR-ND 2,000 428.00/M_|ECC-T3F560JG 
seconds SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 2-3KVDC): 200% of the rated voltage 10pF | +5 SL/GP | PCC2082CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2082TR-ND 2,000 467.00/M | ECC-T3G100JG 
for 1-5 seconds. B/Y5P Temperature Char- 12pF | +5 | SL/GP | PCC2083CT-ND 1.44 1.08 81 | PCC2083TR-ND | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G120JG 
acteristics: 200% of the rated voltage for Molded Resin 15pF | +5 | SL/GP | PCC2084CT-ND® 1.44 1.08 81 ‘| PCC2084TR-ND® | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G150JG 
4-5 seconds 18pF | +5 | SL/GP | PCC2085CT-ND@® 1.44 1.08 81 | PCC2085TR-ND@ | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G180JG 
akvoc |_22pF | +5 | SL/GP | PCC2086CT-ND@ 1.44 1.08 ~——.81_—| PCC2086TR-ND@ | 2,000 | _467.00/M_|ECC-T3G220JG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 27pF | +5 | SLGP | PCC2087CT-ND 144 1.08 81 +| PCC2087TR-ND | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G270JG 
* Output circuit of LCD backlighting inverter Ceramic 33pF | +5 | SL/GP | PCC2088CT-ND 1.44 1.08 81 | PCC2088TR-ND | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G330JG 
* Snubber circuit of switching power supply Element 39pF | +5 | SL/GP | PCC2089CT-ND 1.44 1.08 81 | PCC2089TR-ND | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G390JG 
* High voltage circuit 47pF | +5 | SL/GP | PCC2090CT-ND 1.44 1.08 81 | PCC2090TR-ND | 2,000 | _467.00/M | ECC-T3G470JG 
Fig. 2 — RoHS Compliant 
10pF | +0.5 | SL/GP | PCC2368CT-ND 140 99 75 | PCC2368TR-ND ] 3,000 ] 428.00/M |ECC-T3F100DG2 
12pF | +5 | SLIGP | PCC2369CT-ND 140 99 75 | PCC2369TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F120JG2 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2370CT-ND 140 .99 75 | PCC2370TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F150JG2 
3kVDC | 18pF | +5 | SL/GP | PCC2371CT-ND 140 99 75 | PCC2371TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F180JG2 
22pF | +5 | SL/GP | PCC2372CT-ND 140.99 ——.75_| PCC2372TR-ND | 3,000 | _428.00/M _|ECC-T3F220JG2 
27pF | +5 | SLGP | PCC2373CT-ND 140.99 —~.75 ~| PCC2373TR-ND | 3,000 | 428.00/M |ECC-T3F270JG2 
33pF | +5 | SL/GP | PCC2374CT-ND 140.99 —.75_| PCC2374TR-ND | 3,000 | _428.00/M_|ECC-T3F330JG2 
TOpF [20.5 | SUGP | PCC2375CT-ND 140.99 75 | PCC2375TR-ND | 3,000 |  428.00/M /ECC-T3G100DG2 
12pF | +5 | SL/GP | PCC2376CT-ND 140 99 75 | PCC2376TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G120JG2 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2377CT-ND 140 99 75 | PCC2377TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G150JG2 
4KVDC | tgpF | 25 | SL/GP| PCC2378CT-ND 140 99 75 | PCC2378TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G180JG2 
22pF | +5 | SL/GP | PCC2379CT-ND 140 99 75 | PCC2379TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G220sG2 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2380CT-ND 140.99 75 _| PCC2380TR-ND | 3,000 | 428.00/M |ECC-T3G270JG2 
@ RoHS Compliant 
‘ * ‘ a 
Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) Digi@Reel 
FEATURES: « Resin molded type for reflow soldering surface T T d Reel 
mountings * High reliability through disc capacitor element Molded Resin i ne Cut Tape ae ane andinee! - 
molded construction « Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 Electrode Capaci-| Cap. | Temp.| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
and Japan Domestic Safety Regulations * One standard size ~ ——— Voltage | tance | Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
cover wide capacitance range for 1000pF to 4700pF C iQ) - Fig. 1 - J-Lead 
2 eramic 
APFLIGATIONS: © prcooatd ype ower module * DC-DC Con- Ee ont « 1000pF) +20 | E | P10739CT-ND® 143 143 1.02 | P10739TR-ND@ 816.00/M | ECK-TBC102ME 
vere aurea Mare 1500pF| +20 | €£ | P10740CT-ND 143 143 1.02 | P10740TR-ND 816.00/M | ECK-TBC152ME 
250VAC | 2200pF| +20 | E | PLO741CT-ND® 1.43 1.13 1.02 | P10741TR-ND® 816.00/M | ECK-TBC222ME 
3300pF| +20) F | P10742CT-ND 143 1.13 1.02 | P10742TR-ND 816.00/M | ECK-TBC332MF 
4700pF | +20 | F | P10743CT-ND@ 143 1.13 1.02 | P10743TR-ND® 816.00/M | ECK-TBC472MF 
[e Le foe Fig. 2 - Gull-Wing 
, 1500pF | +20 PIO745CT-ND 119 94 86 | P10745TR-ND 681.80/M | ECK-TBC152MEM 
250VAC | 330qpF| 420 | F | P10747CT-ND 119 94 86 | — — | ECK-TBC332MFM 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


@ RoHS Compliant 


Digi®Reel° 


FEATURES: « Safety Capacitor for reflow soldering ; 
process * Approved by SEMKO (IEC60384-14/ Molded Resin Fa | eee |e pene pee eenl eas Tenet Reel Pee 
EN132400 Sub-class Y2) and UL/CSA (Line-by- sym (rere) Blakey ut Tape Price Eac igi-Key ricing anasonic 
pass Capacitors) * High reliability through disc Voltage | Cap. | Tol. %J) Char. | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Capacitor element with resin molded construction Ceramic Spr | +0.5pF | SL | P11424CT-ND 139 1.10 1.00 | P11424TR-ND 796.00/M — | ECC-TFCO50DG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: * DC-DC Converter, | Element 10pF | +0.5pF} SL | P11425CT-ND 1.39 © 1.10 1.00 | P11425TR-ND 796.00/M — | ECC-TFC100DG 
Power module * MODEM, xDSL + Application EX. 22pF | +5% | SL | P11426CT-ND 1.39 1.10 1.00 | P11426TR-ND 796.00/M — | ECC-TFC220NG 
(MODEM) RATINGS: + Dimensions: 5.7L x 4.5W X 47pF | 210% | B | P11427CT-ND@® 143 143 1.02 | P11427TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC470KB 
2.3T (mm) * Operating Temperature Range: -25°C ~ t00pF | =t0% | B | P11428CT-ND 143 1.13 1.02 ‘| P11428TR-ND 816.00/M —_| ECK-TEC101KB 
100°C + Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute 
150pF | +10% | B | P11429CT-ND 143 143 1.02 | P11429TR-ND 816.00/M | ECK-TFC151KB 
Temp. Cap. Temp. 250VAC | oognr | x10% | B | P11430CT-ND® 143 113 1.02. | P11430TR-ND@ 816.00/M — | ECK-TFC221KB 
Char. Change Range mia 330pF | +10% | B | PI1431CT-ND 1.43 © 1.13 1.02 | P11431TR-ND 816.00/M | ECK-TFC331KB 
SL__| +350 ~-1000ppm/°C _| +20°C ~ +85°C ; 470pF | +10% | B | P11432CT-ND® 1.43 1.13 1.02 | P11432TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC471KB 
B 10% Maximum | -20°C ~ +85°C i 1000pF | +20% | E | P11434CT-ND@ 143 113 1.02 | P11434TR-ND@ 816.00/M | ECK-TFC102ME 
E | +20, -55% Maximum | -20°C ~ +85°C ‘i 1500pF | +20% | F | PI1435CT-ND® 1.43 1.13 1.02 | P11435TR-ND® 816.00/M — | ECK-TFC152MF 
F | +30, -80% Maximum | -20°C ~ +85°C ree k-Jo.85 2200pF | +20% | F | P11436CT-ND® 143 113 1.02 | P11436TR-ND@ 816.00/M | ECK-TFC222MF 
The reference temperature: 20°C 57 RoHS Compliant 
Ceramic Disc Capacitors - Type GL Dimensions - mm 
Volt- | Capaci- Temp. Thick-| Lead-| Digi-Key Price Each Panasonic 
FEATURES: UL 1414 « CSA C22.2 APPROVED age tance | Tolerance | Char. | Dia. | ness | Space| Part No. 1 10 =©100 1,000 | Part No. 
_. Temperature Characteristics 
* Rated: 250VAC z D max 7.5 max ; 
+ CSA rating: 125VAC 3120 : 100pF | +20% B | 80 | 55 | 75 | P4484-ND 61 46 33 19 | ECK-DGL101MB 
5 = 5 
5 20 E 6 150pF | +20% B | 80/55 | 7.5 | P4485-ND 61 46 33 19 | ECK-DGL150MB 
APPLICATIONS: 3.0 rt 250 
* Antenna coupling a0 = 680pF | +20% B | 90|55 | 75 | P44g9-ND 65 48 34 .20 | ECK-DGL68iMB 
o F ire 
* Line-b id Across-the-li Es & 
He DupESS ang Nerass mee G20. 10-20, 40.60.80 d lo: t000pF | +20% —E | 90] 55 | 75 | p44g0-nD 52 39 28 16 | ECK-DGL102ME 
Switching surge killer, etc. Temperature (°C) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
Now available in capacitance values of 1 YF (in 0402) up to 100 pF (in 1210) 


More Options are Available when Choosing Capacitors Lower Equivalent Series Resistance (ESR) 
Advances in ceramic technology have now increased your choices when selecting the 
best capacitor for your application. No longer are you restricted to Aluminum Electrolytic, ESR vs. Frequency 
Tantalum or Chip Film Capacitors. High capacitance MLCC capacitors from Panasonic 
now offer higher capacitance and better performance. The superior reliability, ESR and 
impedance of MLCCs can now be found in higher capacitance values. 


Sample 
MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 
TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR 


Product Design Benefits 

Several technology improvements have made it possible for Panasonic to put more 
capacitance (1pF and greater) into smaller case sizes (1210 down to 0402) while 
maintaining the largest possible operating voltage (6.3V up to 50V). These mechanical 
and electrical characteristics will enable you to make products having smaller size, less 
weight, increased performance and at a lower cost, thereby making your products more 0.01 
competitive. 


ESR (ohm) 


Tantalum solid electrolytic capacitors 


MLCC. 


Electrical Performance Advantages of MLCCs 0.001 . 7 Ab 000 fonoe to0d00 
The lower Impedance and Equivalent Series Resistance (ESR) of MLCC Capacitors vs. Frequency (kHz) 

Tantalum Capacitors, especially at the higher frequencies in the 100kHz to 1MHz range, 
provides a performance advantage for your decoupling needs. 


Lower Impedance (Z) 


ESL vs. Frequency Impedance vs. Frequency 
Le Tantalum Cap 
Tantalum solid electrolytic capacitors 1000 Sample 
cern MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R tour 
5 TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR ——= 
c—J Bt 10 
at Sample Si 
w MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 3 
TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR Eo 
0.01 
0.001 
01 01 | 10 100 1000 10000 100000 
100 1000 10000 100000 Frequency (kHz) 
Frequency (kHz) 


Engineering Kit of High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors is available. 
PCC18B-KIT-ND 


Contains 20 pieces each of 20 assorted values - 400 pieces total. Values range from 1pF to 22uF in case sizes 0402 - 1206, and 0405 array. Temperature 
characteristic is X5R. Please call Digi-Key for details. 


Microwave (Hi-Q) Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
Now Available in Case Sizes of 0402 (0.1 ~ 15 pF) and 0201 (0.1 ~ 3 pF) 


Features and Major Characteristics: 


* High-Q values compared to standard MLCCs, due to their unique materials that Q vs Freq. / 0402 Q vs Freq. / 0201 
includes silver inner-electrodes (refer to the graphs) 
Small Case Sizes: 0201 (0.6 x 0.3 mm) and 0402 (1.0 x 0.5 mm) Wide Range of 1000 


Capacitance Values (0.1 to 15 pF, in 0.1 increments) P; ‘ic (Ae) 4.70F| 1000 | —@— Panasonic (Ag) 1.0pF 
¢ Tight Capacitance Tolerances (as low as + /- 0.05 pF for 0.5 pF and lower) anasonic (Ag):4:70 om au 
¢ Very Stable COG Temperature Characteristics (0 + / - 30 ppm / °C) 25V Rated ———| —&—A (Ag/Pd) 4.7pF —t— A (Ag/Pd) 1.0pF 

Operating Voltage B (Ni) 4.7pF B (Ni) 1.0pF 
Lead (Pb) Free Part Numbers: ECD-GOExxxx (0402) and ECD-GZExxxx (0201) a i 

(Dielectric Materials, Electrodes, and Terminations) 100 | 100 — i 

: $ o 
Benefits: s 2 
Excellent electrical performance in RF and Microwave circuitry such as Impedance @G a 
Matching, Resonant Circuits and Coupling. | 
Typical Applications: t —— 
Their small sizes are especially suited for RF and Microwave Circuitry contained within: | = | | 
RF Front-end Modules, Power Amplifier (PA) Modules, Duplexers, Voltage Controlled | : 
Oscillators (VCOs), Filter Circuitry (such as Band-Pass Filters), Impedance Matching 1 1 
Circuitry, Resonant Circuitry, Coupling and Bluetooth, Wireless LAN and Modem 0 1000 2000 3000 
products. 1 2 4 

aaah - Fauna ae 0 ed che as 000 

Hi-Q Kits available in 0201 and 0402 case sizes. Call Digi-Key for details. requency (MHz) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 1753 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 


FEATURES: ¢ Small in size and wide capacitance range * Superior humidity characteristic and long life due to the monolithic construction * Excellent solderability and resistance to 
soldering heat due to terminals with three layers of silver nickel and solder ¢ Low self-inductance and excellent frequency characteristic RECOMMENDED APPLICATIONS: Class 1 


(T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and filter circuits, where low loss and high stability of capacitance and high insulation resistance are required. Class 2 (HI-K 
type): Coupling and By-pass, where low loss and high stability of capacitance are not so important. 
NPO Type - Class 1: X7R Type - Class 2: X5S Type - Class 2: Y5V Type - Class 2: 
* Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: Dimensions in mm 
“55°C ~ 125°C “85°C ~ 125°C “55°C ~ 85°C “80°C ~ 85°C Size Code (EIA)| LO wo L1/L2 
X5R Type - Class 2: Temperature Coefficient (F Type: -25°C ~ 85°C) 
* Operating temperature range: 0201 0.6 0.3 0.15 
ie -55°C ~ 85°C Temperature Coefficient 0402 1.00 0.50 0.20 
Temperature Coefficient sy 
Temperature Coefficient x +40 0508 1.25 2.00 0.20 
B4 z B +20 0603 1.60 0.80 0.30 
3 — £0 
Ba 3 2 20 0612 1.60 3.2 0.30 
‘3 9 3 @ -40 0805 2.0 1.25 0.50 
2 -1 a § -60 1206 3.20 1.60 0.60 
3-2 Hl : a 8 aoe LIL ' 1210 3.20 2.50 0.60 
“= ae > a a we & 65 25020 85 125 1812 4.50 3.20 0.90 
‘emperatur 0 
: one Tomperature:("C) © See data sheet for dimensional tolerance. 
Dim. Cut Tape 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key Zapejand Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +.25pF 0.30 PCC2101CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2101TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E0R5C 
1.0pF +.25pF 0.30 PCC2102CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2102TR-ND@ 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25pF 0.30 PCC2103CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2103TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 PCC2104CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2104TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25pF 0.30 PCC2105CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2105TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25pF 0.30 PCC2106CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2106TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25pF 0.30 PCC2107CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2107TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 PCC2108CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2108TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 PCC2109CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2109TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 PCC2110CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2110TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 PCC2111CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2111TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E090D 
NPO 10pF +.5pF 0.30 PCC2112CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2112TR-ND@® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 PCC2113CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2113TR-ND@ 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E120J 
15pF 45% 0.30 PCC2114CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2114TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 PCC2115CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2115TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 PCC2116CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2116TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E220J 
27pF +5% 0.30 PCC2117CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2117TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E270J 
33pF +5% 0.30 PCC2118CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2118TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1E330J 
39pF 45% 0.30 PCC2119CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2119TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1C390J 
47pF +5% 0.30 PCC2120CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2120TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 PCC2121CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2121TR-ND@® 15,000 5.96/M ECJ-ZEC1C560J 
68pF +5% 0.30 PCC2122CT-ND® 85 3.05 7.80 11.02 PCC2122TR-ND® 15,000 6.78/M ECJ-ZEC1C680J 
82pF 45% 0.30 PCC2123CT-ND 85 3.05 7.80 11.02 PCC2123TR-ND 15,000 6.78/M ECJ-ZEC1C820J 
100pF +5% 0.30 PCC2124CT-ND® 85 3.05 7.80 11.02 PCC2124TR-ND® 15,000 6.78/M ECJ-ZEC1C101J 
150pF +10% 0.30 PCC2388CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2388TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1H151K 
0201 220pF +10% 0.30 PCC2389CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2389TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1H221K 
50 330pF +10% 0.30 PCC2390CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2390TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1H331K 
470pF +10% 0.30 PCC2391CT-ND@ 75 2.68 6.85 9.69 PCC2391TR-ND@ 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1H471K 
680pF +10% 0.30 PCC2392CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2392TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1H681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2387CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2387TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1H102K 
150pF +10% 0.30 PCC2125CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2125TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 PCC2126CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2126TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E221K 
X7R 331pF +10% 0.30 PCC2127CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2127TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E331K 
25 470pF +10% 0.30 PCC2128CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2128TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 PCC2129CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2129TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2130CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2130TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E102K 
1500pF +10% 0.30 PCC2385CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2385TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E152K 
2200pF +10% 0.30 PCC2386CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2386TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1E222K 
1500pF +10% 0.30 PCC2131CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2131TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1C152K 
16 2200pF +10% 0.30 PCC2132CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2132TR-ND@ 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1C222K 
3300pF +10% 0.30 PCC2384CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2384TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1C332K 
10 3300pF +10% 0.30 PCC2133CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2133TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 PCC2134CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2134TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEBOJ472K 
6800pF +10% 0.30 PCC2135CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2135TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEBOJ682K 
10000pF +10% 0.30 PCC2136CT-ND® 1.00 3.61 9.22 13.03 PCC2136TR-ND® 15,000 8.02/M ECJ-ZEBOJ103K 
6.3 YF +10% 0.30 PCC2366CT-ND® 95. 3.40 8.69 12.29 PCC2366TR-ND® 15,000 7.56/M ECJ-ZEBOJ104K 
AF +10% 0.30 PCC13492CT-NDt 2.70 9.72 24.84 35.10 PCC13492TR-ND@t 15,000 21.60/M ECJ-ZEBFJ104K 
X5R YF +20% 0.30 PCC2336CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC2336TR-ND® 15,000 10.36/M ECJ-ZEBOJ104M 
22UF +20% 0.30 PCC2423CT-ND® 2.94 10.59 27.07 38.25 PCC2423TR-ND® 15,000 23.54/M ECJ-ZEB0J224M 
4700pF +10% 0.30 PCC2382CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2382TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1A472K 
10 6800pF +10% 0.30 PCC2383CT-ND 75 2.68 6.85 9.69 PCC2383TR-ND 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1A682K 
.O1UF +10% 0.30 PCC2381CT-ND®@ 75 2.98 6.85 9.69 PCC2381TR-ND® 15,000 5.96/M ECJ-ZEB1A103K 
0.1pF +20% 0.30 PCC2424CT-ND® 2.27 11.34 27.54 44.55 PCC2424TR-ND® 15,000 29.16/M ECJ-ZEB1A104M 
-5pF +.25pF 0.50 PCCORSCQCT-ND§ 73 2.63 6.72 9.49 PCCOR5CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1HOR5C 
1.0pF +.25pF 0.50 PCC010CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC010CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H010C 
1.5pF +.25pF 0.50 PCC1R5CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1R5CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H1R5C 
2.0pF +.25pF 0.50 PCC020CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCCO20CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H020C 
3.0pF +.25pF 0.50 PCCO30CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCCO30CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H030C 
4.0pF +.25pF 0.50 PCCO40CQCT-ND§ 73 2.63 6.72 9.49 PCCO040CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H040C 
5.0pF +.25pF 0.50 PCCO50CQCT-ND§ .73 2.63 6.72 9.49 PCCOS0CQTR-ND§ 10,000 6.14/M ECJ-0EC1HO050C 
6.0pF +.5pF 0.50 PCCO60CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCCO60CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1HO60D 
7.0pF +.5pF 0.50 PCCO70CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCCO70CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 PCCO80CQCT-ND§ 73 2.63 6.72 9.49 PCCO80CQTR-ND§ 10,000 6.00/M. ECJ-0EC1H080D 
9.0pF +.5pF 0.50 PCCO90CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCCO90CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1HO90D 
10pF +.5pF 0.50 PCC100CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC100CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H100D 
12pF 45% 0.50 PCC120CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC120CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H120J 
0402 |NPO| 50 15pF +5% 0.50 PCC150CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC150CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H150J 
18pF +5% 0.50 PCC180CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC180CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H180J 
22pF +5% 0.50 PCC220CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC220CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H220J 
27pF 45% 0.50 PCC270CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC270CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H270J 
33pF +5% 0.50 PCC330CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC330CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H330J 
39pF +5% 0.50 PCC390CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC390CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H390J 
47pF +5% 0.50 PCC470CQCT-ND@§ 45 1.61 4.12 5.82 PCC470CQTR-ND@§ 10,000 4.00/M ECJ-0EC1H470J 
56pF 45% 0.50 PCC560CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC560CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-OEC1H560J 
68pF +5% 0.50 PCC680CQCT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC680CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H680J 
82pF +5% 0.50 PCC820CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC820CQTR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H820J 
100pF +5% 0.50 PCC101CQCT-ND@§ 45 1.61 4.12 5.82 PCC101CQTR-ND@§ 10,000 4.00/M ECJ-0EC1H101J 
120pF +5% 0.50 PCC121CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC121CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-OEC1H121J 
150pF 45% 0.50 PCC151CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC151CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-OEC1H151J 
180pF +5% 0.50 PCC181CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC181CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H181J 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel° 


Dim. Cut Tape Ta d Reel 
Size wv Ti Digi-Key Pricing Digi-Key Beane Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

NPO |_50 220pF +5% 0.50 PCC221CQCT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC221CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EC1H221J 
100pF +10% 0.50 PCC1709CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1709TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H101K 
120pF +10% 0.50 PCC1710CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1710TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H121K 
150pF +10% 0.50 PCC1711CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1711TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H151K 
180pF +10% 0.50 PCC1712CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1712TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H181K 
220pF +10% 0.50 PCC1713CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1713TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H221K 
270pF +10% 0.50 PCC1714CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1714TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H271K 
330pF +10% 0.50 PCC1715CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1715TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H331K 
390pF +10% 0.50 PCC1716CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1716TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H391K 
470pF +10% 0.50 PCC1717CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1717TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H471K 

50 S560pF +10% 0.50 PCC1718CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1718TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H561K 
680pF +10% 0.50 PCC1719CT-ND§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1719TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H681K 
820pF +10% 0.50 PCC1720CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1720TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H821K 
1000pF +10% 0.50 PCC1721CT-ND@§ 35 1.25 3.20 4.52 PCC1721TR-ND§ 10,000 3.00/M ECJ-0EB1H102K 
1200pF +10% 0.50 PCC1722CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1722TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H122K 
1500pF +10% 0.50 PCC1723CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1723TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H152K 
1800pF +10% 0.50 PCC1724CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1724TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H182K 
2200pF +10% 0.50 PCC1725CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1725TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H222K 
2700pF +10% 0.50 PCC1726CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1726TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H272K 
3300pF +10% 0.50 PCC1727CT-ND@§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1727TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H332K 
3900pF +10% 0.50 PCC1728CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1728TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1H392K 
100pF +10% 0.50 PCC1702CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1702TR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-OEB1E101K 
120pF +10% 0.50 PCC1703CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1703TR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-OEB1E121K 
150pF +10% 0.50 PCC1704CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1704TR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-OEB1E151K 
180pF +10% 0.50 PCC1705CT-ND 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1705TR-ND 10,000 9.54/M ECJ-OEB1E181K 
220pF +10% 0.50 PCC1706CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1706TR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-0EB1E221K 
270pF +10% 0.50 PCC271BQCT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC271BQTR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-OEB1E271K 

X7R 330pF +10% 0.50 PCC331BQCT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC331BQTR-ND@ 10,000 10.00/M ECJ-0EB1E331K 
391pF +10% 0.50 PCC391BQCT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC391BQTR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-0EB1E391K 
470pF +10% 0.50 PCC471BQCT-ND@ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC471BQTR-ND@ 10,000 10.00/M ECJ-0OEB1E471K 
560pF +10% 0.50 PCC561BQCT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC561BQTR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 PCC681BQCT-ND@ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC681BQTR-ND@ 10,000 10.00/M ECJ-OEB1E681K 
820pF +10% 0.50 PCC821BQCT-ND@ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC821BQTR-ND@ 10,000 10.00/M ECJ-0EB1E821K 

25 1000pF +10% 0.50 PCC102BQCT-ND® 1.24 4.47 11.43 16.15 PCC102BQTR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-0EB1E102K 
1200pF +10% 0.50 PCC122BQCT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC122BQTR-ND@ 10,000 11.00/M ECJ-0EB1E122K 
1500pF +10% 0.50 PCC152BQCT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC152BQTR-ND® 10,000 11.00/M ECJ-OEB1E152K 
1800pF +10% 0.50 PCC182BQCT-ND@ 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC182BQTR-ND@ 10,000 11.00/M ECJ-0OEB1E182K 
2200pF +10% 0.50 PCC222BQCT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC222BQTR-ND® 10,000 11.00/M ECJ-0EB1E222K 
2700pF +10% 0.50 PCC272BQCT-ND@ 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC272BQTR-ND@ 10,000 11.00/M ECJ-0EB1E272K 
3300pF +10% 0.50 PCC332BQCT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC332BQTR-ND® 10,000 11.00/M ECJ-0EB1E332K 
3900pF +10% 0.50 PCC392BQCT-ND@ 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC392BQTR-ND@ 10,000 11.00/M ECJ-0EB1E392K 
4700pF +£10% 0.50 PCC472BQCT-ND§ 13 2.63 6.72 9.49 PCC472BQTR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-OEB1E472K 
5600pF +10% 0.50 PCC1707CT-ND§ .73 2.63 6.72 9.49 PCC1707TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-OEB1E562K 
6800pF +10% 0.50 PCC1708CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1708TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-OEB1E682K 
8200pF +10% 0.50 PCC2271CT-ND® .73 2.63 6.72 9.49 PCC2271TR-ND® 10,000 6.00/M ECJ-0EB1E822K 
.O1NF +10% 0.50 PCC2270CT-ND® 45 1.61 4.12 5.82 PCC2270TR-ND® 10,000 4.00/M ECJ-0EB1E103K 
5600pF +10% 0.50 PCC562BQCT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC562BQTR-ND® 10,000 11.00/M ECJ-0EB1C562K 
6800pF +10% 0.50 PCC682BQCT-ND@ 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC682BQTR-ND@ 10,000 11.00/M ECJ-0EB1C682K 
8200pF +10% 0.50 PCC822BQCT-ND§ 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC822BQTR-ND@§ 10,000 11.00/M ECJ-0EB1C822K 
10000pF +10% 0.50 PCC103BQCT-ND@§ 35 1.25 3.20 4.52 PCC103BQTR-ND@§ 10,000 3.00/M ECJ-0EB1C103K 

0402 16 | 12000pF +10% 0.50 PCC1700CT-ND@§ 73 2.63 6.72 9.49 PCC1700TR-ND§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1C123K 
15000pF +10% 0.50 PCC1701CT-ND@§ 76 2.72 6.95 9.82 PCC1701TR-ND@§ 10,000 6.00/M ECJ-0EB1C153K 

18000pF +10% 0.50 PCC2137CT-ND@§ 87 3.11 7.96 11.25 PCC2137TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C183K 

22000pF +10% 0.50 PCC2138CT-ND@§ 87 3.11 7.96 11.25 PCC2138TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C223K 

AUF +10% 0.50 PCC13490CT-ND@ 2.25 11.26 27.35 44.25 PCC13490TR-ND@ 10,000 30.58/M ECJ-0EX1C104K 

27000pF +10% 0.50 PCC2433CT-ND® 2:11 7.58 19.37 27.37 PCC2433TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C273K 

33000pF +10% 0.50 PCC2434CT-ND® 2.11 7.58 19.37 27.37 PCC2434TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C333K 

39000pF +10% 0.50 PCC2435CT-ND® 2.11 7.58 19.37 27.37 PCC2435TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C393K 

47000pF +10% 0.50 PCC2436CT-ND® 2:11 7.58 19.37 27.37 PCC2436TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C473K 

16 | 56000pF +10% 0.50 PCC2437CT-ND® 2.11 7.58 19.37 27.37 PCC2437TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C563K 
68000pF +10% 0.50 PCC2438CT-ND® 2.11 7.58 19.37 27.37 PCC2438TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C683K 
82000pF +10% 0.50 PCC2439CT-ND® 2A 7.58 19.37 27.37 PCC2439TR-ND® 10,000 18.00/M ECJ-0EB1C823K 

pF +10% 0.50 PCC2363CT-ND® 1.81 6.52 16.65 23.53 PCC2363TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C104K 
0.22uF +10% 0.50 PCC2425CT-ND® 3.38 19.44 55.77 87.88 PCC2425TR-ND® 10,000 59.15/M ECJ-0EB1C224K 
27000pF +10% 0.50 PCC2139CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2139TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A273K 
33000pF +10% 0.50 PCC2140CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2140TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A333K 
39000pF +10% 0.50 PCC2141CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2141TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A393K 

X5R 47000pF +10% 0.50 PCC2142CT-ND® 75 2.68 6.85 9.69 PCC2142TR-ND® 10,000 6.00/M ECJ-0EB1A473K 

10 |_56000pF +10% 0.50 PCC2143CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2143TR-ND®@ 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A563K 
68000pF +10% 0.50 PCC2144CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2144TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0OEB1A683K 
82000pF +10% 0.50 PCC2145CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2145TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A823K 

AF +10% 0.50 PCC2146CT-ND® .33 1.17 2.99 4.23 PCC2146TR-ND® 10,000 3.00/M ECJ-0EB1A104K 
1.0UF +20% 0.50 PCC2364CT-ND® 1.99 7.16 18.29 25.84 PCC2364TR-ND® 10,000 17.00/M ECJ-0EB1A105M 
.22UF +10% 0.50 PCC2269CT-ND® 2.70 9.72 24.84 35.10 PCC2269TR-ND® 10,000 22.68/M ECJ-OEB0J224K 
ATUF +10% 0.50 PCC2394CT-ND® 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC2394TR-ND® 10,000 14.00/M ECJ-OEB0J474K 
1pF +20% 0.50 PCC2257CT-ND® 1.24 4.47 11.43 16.15 PCC2257TR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-0EBOJ105M 

6.3 1pF +10% 0.50 PCC2393CT-ND® 1.14 4.11 10.51 14.85 PCC2393TR-ND® 10,000 10.00/M ECJ-OEBOJ105K 

1pF +10% 0.50 PCC13493CT-NDt 2.82 16.21 46.51 73.29 PCC13493TR-NDt+ 10,000 49.34/M ECJ-OEBFJ105K 
2.2UF +20% 0.50 PCC2421CT-ND® 3.39 19.50 55.95 88.17 PCC2421TR-ND® 10,000 59.35/M ECJ-0EB0J225M 
4.7uF +20% 0.50 PCC2475CT-ND® 2.90 19.43 63.59 98.92 PCC2475TR-ND® 10,000 92.00/M ECJ-0EB0J475M 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1741CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1741TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1H102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1742CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1742TR-ND 10,000 68.26/M ECJ-OEF1H152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1743CT-ND 76 2.72 6.95 9.82 PCC1743TR-ND 10,000 6.35/M ECJ-OEF1H222Z 

50 3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1744CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1744TR-ND 10,000 68.26/M ECJ-0EF1H332Z 
4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1745CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1745TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1H472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1746CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1746TR-ND 10,000 68.26/M ECJ-OEF1H682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1747CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1747TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-0EF1H103Z 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1732CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1732TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1E102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1733CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1733TR-ND 10,000 68.26/M ECJ-OEF1E152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1734CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1734TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1E222Z 
3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1735CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1735TR-ND 10,000 68.26/M ECJ-OEF1E332Z 

Y5V 25 4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1736CT-ND 76 2.72 6.95 9.82 PCC1736TR-ND 10,000 6.35/M. ECJ-OEF1E472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1737CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1737TR-ND 10,000 68.26/M ECJ-OEF1E682Z 

10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1738CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1738TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1E103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1739CT-ND 3.97 24.84 79.49 124.20 PCC1739TR-ND 10,000 79.49/M ECJ-OEF1E153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1740CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1740TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1E223Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC153FQCT-ND 3.97 24.84 79.49 124.20 PCC153FQTR-ND 10,000 79.49/M ECJ-OEF1C153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC223FQCT-ND 76 2.72 6.95 9.82 PCC223FQTR-ND 10,000 6.35/M ECJ-OEF1C223Z 

16 33000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC333FQCT-ND® 4.37 27.33 87.44 136.63 PCC333FQTR-ND® 10,000 87.44/M ECJ-0OEF1C333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1729CT-ND® 76 2.72 6.95 9.82 PCC1729TR-ND® 10,000 6.35/M ECJ-OEF1C473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1730CT-ND® 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC1730TR-ND® 10,000 13.38/M ECJ-OEF1C683Z 

AF +80%/-20% | 0.50 PCC1731CT-ND® 37 1.34 3.43 4.84 PCC1731TR-ND® 10,000 3.13/M ECJ-OEF1C104Z 

10 22UF +80%/-20% | 0.50 PCC2272CT-ND® 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC2272TR-ND® 10,000 13.00/M ECJ-OEF1A224Z 

6.3 1pF +80%/-20% | 0.50 PCC2268CT-ND® 2.62 9.43 24.10 34.06 PCC2268TR-ND@ 10,000 22.01/M ECJ-OEFOJ105Z 

X7R 50 OTF +10% 0.85 PCC2187CT-ND® 3.63 20.87 59.88 94.35 PCC2187TR-ND® 4,000 67.14/M ECY-29RH103KV 

0508 25 AF +10% 0.85 PCC2188CT-ND® 3.85 22.11 63.44 99.97 PCC2188TR-ND@ 4,000 71.14/M ECY-29RE104KV 
X5R | 10 1pF +10% 0.85 PCC2189CT-ND® 3.95 22.73 65.22 102.78 PCC2189TR-ND® 4,000 73.13/M ECY-29RA105KV 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape T d Reel 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key ake engine Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

10pF +0.5pF 0.80 PCC1941CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1941TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A100D 
15pF 45% 0.80 PCC1942CT-ND®@ 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1942TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A150J 
22pF 45% 0.80 PCC1943CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1943TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A220J 
100 33pF 45% 0.80 PCC1944CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1944TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A330J 
47pF +5% 0.80 PCC1945CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1945TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 PCC1946CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1946TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 PCC1947CT-ND® 1.30 4.66 11.91 16.84 PCC1947TR-ND® 4,000 11.92/M ECJ-1VC2A101J 
5pF +0.25pF 0.80 PCCORSCVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCORSCVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1HOR5C 
1pF +0.25pF 0.80 PCCO10CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO10CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.80 PCC1RS5CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC1R5CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H1R5C 
2pF +0.25pF 0.80 PCCO20CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO20CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF 0.80 PCCO30CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO30CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H030C 
4pF +0.25pF 0.80 PCCO40CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO40CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H040C 
5pF +0.25pF 0.80 PCCO50CVCT-ND@§ 95. 3.40 8.69 12.29 PCCOS0CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1HO50C 
6pF +0.5pF 0.80 PCCO60CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO60CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1HO60D 
7pF +0.5pF 0.80 PCCO70CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO70CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H070D 
8pF +0.5pF 0.80 PCCO80CVCT-ND@§ 295: 3.40 8.69 12.29 PCCO80CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1HO080D 
QpF +0.5pF 0.80 PCCO90CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCCO90CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.80 PCC100CVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC100CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H100D 
12pF +5% 0.80 PCC120ACVCT-ND® 95 3.40 8.69 12.29 PCC120ACVTR-ND® 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H120J 
NPO 15pF 45% 0.80 PCC150ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC150ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H150J 
18pF +5% 0.80 PCC180ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC180ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 PCC220ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC220ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H220J 
27pF +5% 0.80 PCC270ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC270ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H270J 
50 33pF 45% 0.80 PCC330ACVCT-ND@§ 62 2.23 5.70 8.06 PCC330ACVTR-ND@§ 4,000 5.71/M ECJ-1VC1H330J 
39pF 45% 0.80 PCC390ACVCT-ND§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC390ACVTR-ND§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H390J 
47pF +5% 0.80 PCC470ACVCT-ND@§ 62 2.23 5.70 8.06 PCC470ACVTR-ND@§ 4,000 5.71/M ECJ-1VC1H470J 
56pF +5% 0.80 PCCS560ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC560ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H560J 
68pF +5% 0.80 PCC680ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC680ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H680J 
82pF 45% 0.80 PCC820ACVCT-ND@§ 95. 3.40 8.69 12.29 PCC820ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H820J 
100pF 45% 0.80 PCC101ACVCT-ND@§ 45 1.61 4.12 5.82 PCC101ACVTR-ND@§ 4,000 4.12/M ECJ-1VC1H101J 
120pF +5% 0.80 PCC121ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC121ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H121J 
150pF +5% 0.80 PCC151ACVCT-ND@§ 65 2.32 5.93 8.39 PCC151ACVTR-ND@§ 4,000 5.94/M ECJ-1VC1H151J 
180pF 45% 0.80 PCC181ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC181ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H181J 
220pF 45% 0.80 PCC221ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC221ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H221J 
270pF 45% 0.80 PCC271ACVCT-ND@§ 95 3.40 8.69 12.29 PCC271ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M ECJ-1VC1H271J 
330pF +5% 0.80 PCC331ACVCT-ND@§ 75 2.68 6.85 9.69 PCC331ACVTR-ND@§ 4,000 6.86/M ECJ-1VC1H331J 
390pF 45% 0.80 PCC391ACVCT-ND@§ 1.19 4.28 10.93 15.44 PCC391ACVTR-ND@§ 4,000 10.93/M ECJ-1VC1H391J 
470pF 45% 0.80 PCC2147CT-ND® 1.19 4.28 10.93 15.44 PCC2147TR-ND® 4,000 10.93/M ECJ-1VC1H471J 
560pF 45% 0.80 PCC2148CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC2148TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VC1H561J 
680pF 45% 0.80 PCC2149CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC2149TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VC1H681J 
820pF 45% 0.80 PCC2150CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC2150TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VC1H821J 
1000pF +5% 0.80 PCC2151CT-ND® 87 3.13 8.00 11.31 PCC2151TR-ND® 4,000 8.01/M ECJ-1VC1H102J 
220pF +10% 0.80 PCC1953CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC1953TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VB2D221K 
330pF +10% 0.80 PCC1954CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC1954TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VB2D331K 
200 470pF +10% 0.80 PCC1955CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC1955TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VB2D471K 
680pF +10% 0.80 PCC1956CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC1956TR-ND® 4,000 14.17/M ECJ-1VB2D681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1957CT-ND® 1.54 5.54 14.17 20.02 PCC1957TR-ND@ 4,000 14.17/M ECJ-1VB2D102K 
220pF +10% 0.80 PCC1948CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1948TR-ND® 4,000 10.45/M ECJ-1VB2A221K 
0603 330pF +10% 0.80 PCC1949CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1949TR-ND® 4,000 10.45/M ECJ-1VB2A331K 
100 470pF +10% 0.80 PCC1950CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1950TR-ND® 4,000 10.45/M ECJ-1VB2A471K 
680pF +10% 0.80 PCC1951CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1951TR-ND® 4,000 10.45/M ECJ-1VB2A681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1952CT-ND® 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1952TR-ND® 4,000 10.45/M ECJ-1VB2A102K 
1000pF +10% 0.80 PCC1772CT-ND@§ 47 1.70 4.35 6.14 PCC1772TR-ND@§ 4,000 4.35/M ECJ-1VB1H102K 
1200pF +10% 0.80 PCC1773CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1773TR-ND§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H122K 
1500pF +10% 0.80 PCC1774CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1774TR-ND§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H152K 
1800pF +10% 0.80 PCC1775CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1775TR-ND@§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H182K 
2200pF +10% 0.80 PCC1776CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1776TR-ND@§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H222K 
2700pF +10% 0.80 PCC1777CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1777TR-ND§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H272K 
3300pF +10% 0.80 PCC1778CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1778TR-ND§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H332K 
3900pF +10% 0.80 PCC1779CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1779TR-ND@§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H392K 
4700pF +10% 0.80 PCC1780CT-ND@§ 57 2.06 5.27 7.44 PCC1780TR-ND@§ 4,000 5.27/M ECJ-1VB1H472K 
5600pF +10% 0.80 PCC1781CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1781TR-ND§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H562K 
50 6800pF +10% 0.80 PCC1782CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1782TR-ND§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H682K 
8200pF +10% 0.80 PCC1783CT-ND@§ 81 2.92 7.45 10.53 PCC1783TR-ND@§ 4,000 7.46/M ECJ-1VB1H822K 
10000pF +10% 0.80 PCC1784CT-ND@§ 42 1.51 3.86 5.46 PCC1784TR-ND@§ 4,000 3.87/M ECJ-1VB1H103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1785CT-ND@§ 97 3.50 8.95 12.64 PCC1785TR-ND@§ 4,000 8.95/M ECJ-1VB1H123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1786CT-ND@§ s0r 3.50 8.95 12.64 PCC1786TR-ND§ 4,000 8.95/M ECJ-1VB1H153K 
.018UF +10% 0.80 PCC2281CT-ND® 97 3.50 8.95 12.64 PCC2281TR-ND® 4,000 8.95/M ECJ-1VB1H183K 
.022UF +10% 0.80 PCC2282CT-ND® 97 3.50 8.95 12.64 PCC2282TR-ND® 4,000 8.95/M ECJ-1VB1H223K 
X7R .027UF +10% 0.80 PCC2283CT-ND® 1.35 4.86 12.42 17.55 PCC2283TR-ND® 4,000 12.42/M ECJ-1VB1H273K 
-033UF +10% 0.80 PCC2284CT-ND® 1.35 4.86 12.42 17.55 PCC2284TR-ND® 4,000 12.42/M ECJ-1VB1H333K 
-039UF +10% 0.80 PCC2285CT-ND® 1.35 4.86 12.42 17.55 PCC2285TR-ND® 4,000 12.42/M ECJ-1VB1H393K 
.047UF +10% 0.80 PCC2286CT-ND® 1.35 4.86 12.42 17.55 PCC2286TR-ND® 4,000 12.42/M ECJ-1VB1H473K 
AF +10% 0.80 PCC2398CT-ND® 1.84 6.61 16.88 23.86 PCC2398TR-ND®@ 4,000 16.89/M ECJ-1VB1H104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1763CT-ND® 87 3.11 7.96 11.25 PCC1763TR-ND® 4,000 7.96/M ECJ-1VB1E103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1764CT-ND® 1.05 3.79 9.68 13.68 PCC1764TR-ND® 4,000 9.69/M ECJ-1VB1E123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1765CT-ND® 1.05 3.79 9.68 13.68 PCC1765TR-ND® 4,000 9.69/M ECJ-1VB1E153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1766CT-ND@§ 1.05 3.79 9.68 13.68 PCC1766TR-ND@§ 4,000 9.69/M ECJ-1VB1E183K 
22000pF +10% 0.80 PCC1767CT-ND@§ 77 2.77 7.08 10.01 PCC1767TR-ND§ 4,000 7.09/M ECJ-1VB1E223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1768CT-ND@§ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1768TR-ND§ 4,000 10.45/M ECJ-1VB1E273K 
25 | 33000pF +10% 0.80 PCC1769CT-ND@§ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1769TR-ND@§ 4,000 10.45/M ECJ-1VB1E333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1770CT-ND@§ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1770TR-ND@§ 4,000 10.45/M ECJ-1VB1E393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1771CT-ND@§ 1.14 4.09 10.44 14.76 PCC1771TR-ND§ 4,000 10.45/M ECJ-1VB1E473K 
-O56UF +10% 0.80 PCC2278CT-ND® 1.38 4.96 12.67 17.91 PCC2278TR-ND® 4,000 12.68/M ECJ-1VB1E563K 
.O68UF +10% 0.80 PCC2279CT-ND® 1.38 4.96 12.67 17.91 PCC2279TR-ND® 4,000 12.68/M ECJ-1VB1E683K 
.082UF +10% 0.80 PCC2280CT-ND® 1.38 4.96 12.67 17.91 PCC2280TR-ND® 4,000 12.68/M ECJ-1VB1E823K 
AF +10% 0.80 PCC2277CT-ND® 42 1.51 3.86 5.46 PCC2277TR-ND® 4,000 3.87/M ECJ-1VB1E104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1750CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1750TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1751CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1751TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1752CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1752TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C0153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1753CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1753TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C183K 
22000pF +10% 0.80 PCC1754CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1754TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1755CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1755TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C273K 
16 | 33000pF +10% 0.80 PCC1756CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1756TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1757CT-ND® 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1757TR-ND® 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1758CT-ND® 97 3.49 8.92 12.61 PCC1758TR-ND® 4,000 8.93/M ECJ-1VB1C473K 
56000pF +10% 0.80 PCC1759CT-ND@§ 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1759TR-ND@§ 4,000 9.94/M. ECJ-1VB1C563K 
68000pF +10% 0.80 PCC1760CT-ND@§ 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1760TR-ND@§ 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C683K 
82000pF +10% 0.80 PCC1761CT-ND@§ 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1761TR-ND@§ 4,000 9.94/M ECJ-1VB1C823K 
AF +10% 0.80 PCC1762CT-ND@§ 5 1.61 4.12 5.82 PCC1762TR-ND§ 4,000 4.12/M ECJ-1VB1C104K 
25 1pF +10% 0.80 PCC2422CT-ND® 1.99 7.16 18.29 25.84 PCC2422TR-ND® 4,000 18.29/M ECJ-1VB1E105K 
0603 | X5R. 16 1.0UF +10% 0.80 PCC2224CT-ND® 1.42 5.09 13.02 18.40 PCC2224TR-ND® 4,000 13.02/M ECJ-1VB1C105K 
1.0uF +20% 0.45 PCC2428CT-ND® 2.65 13.23 32.13 51.98 PCC2428TR-ND® 4,000 37.80/M ECJ-BVB1C105M 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape T d Reel 
Size wv i Digi-Key Pricing Digi-Key apeengnes Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
12UF +10% 0.80 PCC1906CT-ND@§ 2.68 15.40 44.19 69.63 PCC1906TR-ND@§ 4,000 49.55/M ECJ-1VB1A124K 
-15uF +10% 0.80 PCC1748CT-ND@§ 1.08 3.89 9.94 14.04 PCC1748TR-ND@§ 4,000 9.94/M ECJ-1VB1A154K 
18UF +10% 0.80 PCC1907CT-ND@§ 2.79 16.02 45.97 72.44 PCC1907TR-ND§ 4,000 51.54/M ECJ-1VB1A184K 
.22UF +10% 0.80 PCC1749CT-ND@§ 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC1749TR-ND@§ 4,000 14.65/M ECJ-1VB1A224K 
33UF +10% 0.80 PCC2274CT-ND® 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC2274TR-ND® 4,000 14.65/M ECJ-1VB1A334K 
10 ATUF +10% 0.80 PCC2275CT-ND® 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC2275TR-ND® 4,000 14.65/M ECJ-1VB1A474K 
-68uF +10% 0.80 PCC2276CT-ND® 1.81 6.52 16.65 23.53 PCC2276TR-ND® 4,000 16.66/M ECJ-1VB1A684K 
1pF +10% 0.80 PCC2174CT-ND® 89 3.20 8.19 11.57 PCC2174TR-ND® 4,000 8.19/M ECJ-1VB1A105K 
1pF +10% 0.45 PCC2427CT-ND® 2.46 12.32 29.92 48.40 PCC2427TR-ND® 4,000 35.20/M ECJ-BVB1A105K 
2.2uF +20% 0.80 PCC2365CT-ND® 3.23 11.63 29.72 41.99 PCC2365TR-ND® 4,000 29.72/M ECJ-1VB1A225M 
2.2uF +10% 0.80 PCC2397CT-ND® 3.73 13.41 34.27 48.43 PCC2397TR-ND®@ 4,000 34.27/M ECJ-1VB1A225K 
.27UF +10% 0.80 PCC1908CT-ND® 3.57 12.83 32.80 46.35 PCC1908TR-ND® 4,000 32.80/M ECJ-1VB0J274K 
-33UF +10% 0.80 PCC1909CT-ND® 3.57 12.83 32.80 46.35 PCC1909TR-ND® 4,000 32.80/M ECJ-1VB0J334K 
X5R -39UF +10% 0.80 PCC1910CT-ND® 3.58 20.56 58.99 92.95 PCC1910TR-ND® 4,000 66.14/M ECJ-1VB0J394K 
ATUF +10% 0.80 PCC1911CT-ND® 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC1911TR-ND® 4,000 14.65/M ECJ-1VB0J474K 
-56UF +10% 0.80 PCC1912CT-ND® 3.67 21.11 60.59 95.47 PCC1912TR-ND® 4,000 67.94/M ECJ-1VBOJ564K 
-68uF +10% 0.80 PCC1913CT-ND® 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC1913TR-ND® 4,000 14.65/M ECJ-1VBOJ684K 
-82UF +10% 0.80 PCC1914CT-ND® 3.88 22.29 63.97 100.80 PCC1914TR-ND® 4,000 71.73/M ECJ-1VB0J824K 
6.3 1pF +10% 0.80 PCC1915CT-ND§ 1.24 4.47 11.43 16.15 PCC1915TR-ND@§ 4,000 11.43/M ECJ-1VB0J105K 
= 1pF +10% 0.45 PCC2426CT-ND® 2.46 12.32 29.92 48.40 PCC2426TR-ND® 4,000 35.20/M ECJ-BVB0J105K 
2.2uF +10% 0.80 PCC2273CT-ND® 3.18 11.45 29.26 41.34 PCC2273TR-ND® 4,000 29.26/M ECJ-1VB0J225K 
2.2uF +10% 0.80 PCC13494CT-ND@T 3.23 18.57 53.28 83.95 PCC13494TR-ND@t} 4,000 59.74/M ECJ-1VBFJ225K 
2.2uF +20% 0.45 PCC2429CT-ND® 3.78 21.74 62.37 98.28 PCC2429TR-ND® 4,000 69.93/M ECJ-BVB0J225M 
4.7uF +10% 0.80 PCC2396CT-ND® 3.68 13.24 33.83 47.81 PCC2396TR-ND® 4,000 33.84/M ECJ-1VB0J475K 
0603 4.7uF +10% 0.80 PCC13495CT-ND@t 3.22 20.14 64.45 100.70 PCC13495TR-ND@t+ 4,000 68.48/M ECJ-1VBFJ475K 
4.7uF +20% 0.80 PCC2318CT-ND® 3.68 13.24 33.83 47.81 PCC2318TR-ND® 4,000 33.84/M ECJ-1VB0J475M 
10uF +20% 0.80 PCC2395CT-ND® 3.97 24.84 79.49 124.20 PCC2395TR-ND® 4,000 84.46/M ECJ-1VB0J106M 
4.0 10uF +20% 0.80 PCC2367CT-ND® 5.01 32.89 112.11 179.38 PCC2367TR-ND® 4,000 | 112.11/M ECJ-1VBOG106M 
X5S | 25 1.0uF +20% 0.80 PCC2354CT-ND® 2.96 17.01 48.82 76.93 PCC2354TR-ND® 4,000 54.75/M ECJ-1V41E105M 
1500pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1796CT-ND§ 70 4.75 16.08 26.03 = _— _ ECU-V1H152ZFV 
10000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1801CT-ND® 95 3.40 8.69 12.29 PCC1801TR-ND® 4,000 8.70/M ECJ-1VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1802CT-ND 2.49 8.95 22.86 32.31 PCC1802TR-ND 4,000 22.87/M ECJ-1VF1H153Z 
50 22000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1803CT-ND® 295. 3.40 8.69 12.29 PCC1803TR-ND® 4,000 8.70/M ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1804CT-ND 3.24 11.66 29.81 42.12 PCC1804TR-ND 4,000 29.81/M ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1805CT-ND® 95 3.40 8.69 12.29 PCC1805TR-ND® 4,000 8.70/M ECJ-1VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC2152CT-ND® 3.73 13.41 34.27 48.43 PCC2152TR-ND® 4,000 34.27/M ECJ-1VF1H683Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC2153CT-ND®@ 67 2.41 6.16 8.71 PCC2153TR-ND® 4,000 6.17/M ECJ-1VF1H104Z 
y5v | 25 68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1793CT-ND® 3.73 13.41 34.27 48.43 PCC1793TR-ND® 4,000 34.27/M ECJ-1VF1E683Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC1794CT-ND® 5 1.61 4.12 5.82 PCC1794TR-ND® 4,000 4.12/M ECJ-1VF1E104Z 
YF +80%/-20% | 0.80 PCC1788CT-ND® 81 2.92 7.45 10.53 PCC1788TR-ND® 4,000 7.46/M ECJ-1VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.80 PCC1789CT-ND® 3.43 12.35 31.56 44.59 PCC1789TR-ND® 4,000 31.56/M ECJ-1VF1C154Z 
16 .22UF +80%/-20% | 0.80 PCC1790CT-ND® 1.19 4.28 10.93 15.44 PCC1790TR-ND® 4,000 10.93/M ECJ-1VF1C224Z 
-33UF +80%/-20% | 0.80 PCC1791CT-ND® 2.51 12.55 30.48 49.31 PCC1791TR-ND® 4,000 35.86/M ECJ-1VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.80 PCC1792CT-ND® 97 3.49 8.92 12.61 PCC1792TR-ND®@ 4,000 8.93/M ECJ-1VF1C474Z 
10 -68uF +80%/-20% | 0.80 PCC2154CT-ND® 2.88 16.58 47.59 74.98 PCC2154TR-ND® 4,000 53.36/M ECJ-1VF1A684Z 
1pF +80%/-20% | 0.80 PCC1787CT-ND® 99 3.57 9.13 12.90 PCC1787TR-ND® 4,000 9.13/M ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2uF +80%/-20% | 0.80 PCC2181CT-ND® 2.42 12.10 29.38 47.52 PCC2181TR-ND®@ 4,000 34.56/M ECJ-1VFOJ2252Z 
25 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2399CT-ND® 1.46 5.25 13.41 18.95 PCC2399TR-ND® 4,000 13.41/M ECJ-1VF1E105Z 
F 16 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2287CT-ND® 1.57 5.63 14.40 20.35 PCC2287TR-ND® 4,000 14.40/M ECJ-1VF1C105Z 
10 2.2uF +80%/-20% | 0.80 PCC2229CT-ND® 2.49 12.47 30.29 49.01 PCC2229TR-ND® 4,000 35.64/M ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 PCC2173CT-ND® 3.36 21.01 67.22 105.03 PCC2173TR-ND® 4,000 71.42/M ECY-39RH153KV 
16 -33UF +10% 0.85 PCC2185CT-ND® 10.72 72.82 293.31 465.24 PCC2185TR-ND® 4,000 | 283.20/M ECY-39RC334KV 
0612 50 AF +10% 0.85 PCC2313CT-ND® 3.95 22.73 65.22 102.78 PCC2313TR-ND®@ 4,000 73.13/M ECY-39RH104KV 
X5R | 16 1pF +10% 0.85 PCC2186CT-ND® 3.52 21.98 70.34 109.90 PCC2186TR-ND® 4,000 74.74/M ECY-39RC105KV 
6.3 10yF +20% 0.85 PCC2355CT-ND® 12.65 101.82 416.56 647.98 PCC2355TR-ND® 4,000 | 416.56/M ECY-39RJ106MV 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1971CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC1971TR-ND® 4,000 48.38/M ECJ-2VC2D100D 
15pF 45% 0.85 PCC1972CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC1972TR-ND® 4,000 48.38/M ECJ-2VC2D150J 
22pF 45% 0.85 PCC1973CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC1973TR-ND® 4,000 48.38/M ECJ-2VC2D220J 
33pF +5% 0.85 PCC1974CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC1974TR-ND® 4,000 48.38/M ECJ-2VC2D330J 
47pF +5% 0.85 PCC1975CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC1975TR-ND® 4,000 48.38/M ECJ-2VC2D470J 
68pF +5% 1.25 PCC2440CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2440TR-ND® 3,000 52.70/M ECJ-2FC2D680J 
68pF 45% 1.25 PCC1976CT-ND® 2.14 13.39 42.85 66.95 PCC1976TR-ND® 2,000 48.21/M ECJ-2YC2D680J 
200 100pF 45% 1.25 PCC2441CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2441TR-ND® 3,000 52.70/M ECJ-2FC2D101J 
100pF +5% 1.25 PCC1977CT-ND® 2.14 13.39 42.85 66.95 PCC1977TR-ND® 2,000 48.21/M ECJ-2YC2D101J 
150pF +5% 1.25 PCC2442CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2442TR-ND® 3,000 52.70/M ECJ-2FC2D151J 
150pF 45% 1.25 PCC1978CT-ND® 2.14 13.39 42.85 66.95 PCC1978TR-ND® 2,000 48.21/M ECJ-2YC2D151J 
220pF +5% 1.25 PCC2443CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2443TR-ND® 3,000 52.70/M ECJ-2FC2D221J 
220pF 45% 1.25 PCC1979CT-ND® 2.14 13.39 42.85 66.95 PCC1979TR-ND® 2,000 48.21/M ECJ-2YC2D221J 
330pF 45% 1.25 PCC2444CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2444TR-ND® 3,000 52.70/M ECJ-2FC2D331J 
330pF +5% 1.25 PCC1980CT-ND® 2.14 13.39 42.85 66.95 PCC1980TR-ND® 2,000 48.21/M ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1958CT-ND® 2.92 14.59 35.43 57.31 PCC1958TR-ND® 4,000 41.68/M ECJ-2VC2A100D 
15pF 45% 0.85 PCC1959CT-ND® 2.92 14.59 35.43 57.31 PCC1959TR-ND® 4,000 41.68/M ECJ-2VC2A150J 
22pF 45% 0.85 PCC1960CT-ND® 2.92 14.59 35.43 57.31 PCC1960TR-ND® 4,000 41.68/M ECJ-2VC2A220J 
33pF +5% 0.85 PCC1961CT-ND® 2.92 14.59 35.43 57.31 PCC1961TR-ND® 4,000 41.68/M ECJ-2VC2A330J 
47pF +5% 0.85 PCC1962CT-ND® 2.92 14.59 35.43 57.31 PCC1962TR-ND® 4,000 41.68/M ECJ-2VC2A470J 
68pF +5% 0.85 PCC1963CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1963TR-ND® 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A680J 
100 100pF +5% 0.85 PCC1964CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1964TR-ND® 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A101J 
150pF 45% 0.85 PCC1965CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1965TR-ND® 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A151J 
220pF +5% 0.85 PCC1966CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1966TR-ND® 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A221J 
o8sos | NPO 330pF +5% 0.85 PCC1967CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1967TR-ND®@ 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A331J 
470pF 45% 0.85 PCC1968CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1968TR-ND® 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A471J 
680pF +5% 0.85 PCC1969CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC1969TR-ND® 4,000 46.22/M ECJ-2VC2A681J 
1000pF +5% 0.85 PCC1970CT-ND@ 2.85 16.39 47.04 74.13 PCC1970TR-ND® 4,000 52.75/M ECJ-2VC2A102J 
-5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCORS5CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25pF 0.60 PCCO10CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO10CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.60 PCC1RS5CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC1R5CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF 0.60 PCCO20CNCT-ND§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO20CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25pF 0.60 PCCO30CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO30CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25pF 0.60 PCCO40CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO40CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H040C 
5.0pF +0.25pF 0.60 PCCO50CNCT-ND§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCOS0CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1HO050C 
6.0pF +0.5pF 0.60 PCCO60CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO60CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1HO60D 
7.0pF +0.5pF 0.60 PCCO70CNCT-ND@§ 3.00 10.79 27.58 38.97 PCCO70CNTR-ND@§ 5,000 27.58/M ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 PCCO80CNCT-ND§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO80CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H080D 
50 9.0pF +0.5pF 0.60 PCCO90CNCT-ND§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCCO90CNTR-ND§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.60 PCC100CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC100CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H100D 
12pF 45% 0.60 PCC120CNCT-ND® 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC120CNTR-ND® 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H120J 
15pF +5% 0.60 PCC150CNCT-ND@§ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC150CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H150J 
18pF +5% 0.60 PCC180CNCT-ND@ 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC180CNTR-ND@ 5,000 27.33/M ECJ-2VC1H180J 
22pF 45% 0.60 PCC220CNCT-ND§ 2.24 8.06 20.61 29.12 PCC220CNTR-ND@§ 5,000 20.61/M ECJ-2VC1H220J 
27pF +5% 0.60 PCC270CGCT-ND® 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC270CGTR-ND® 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H270J 
33pF +5% 0.60 PCC330CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC330CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H330J 
39pF 45% 0.60 PCC390CGCT-ND® 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC390CGTR-ND® 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H390J 
47pF +5% 0.60 PCC470CGCT-ND@§ 1.13 4.05 10.35 14.63 PCC470CGTR-ND@§ 5,000 10.35/M ECJ-2VC1H470J 
56pF +5% 0.60 PCC560CGCT-ND® 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC560CGTR-ND® 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H560J 
68pF +5% 0.60 PCC680CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC680CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H680J 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape T d Reel 
Size wv i Digi-Key Pricing Digi-Key Spe eneins? Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

82pF 45% 0.60 PCC820CGCT-ND® 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC820CGTR-ND® 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H820J 
100pF 45% 0.60 PCC101CGCT-ND§ 99 3.57 9.13 12.90 PCC101CGTR-ND§ 5,000 9.14/M ECJ-2VC1H101J 
120pF 45% 0.60 PCC121CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC121CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H121J 
150pF +5% 0.60 PCC151CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC151CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H151J 
180pF +5% 0.60 PCC181CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC181CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H181J 
220pF +5% 0.60 PCC221CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC221CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H221J 
270pF 45% 0.60 PCC271CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC271CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H271J 
330pF 45% 0.60 PCC331CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC331CGTR-ND§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H331J 
390pF 45% 0.60 PCC391CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC391CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H391J 
NPO| 50 470pF +5% 0.60 PCC471CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC471CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H471J 
560pF +5% 0.60 PCC561CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC561CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H561J 
680pF +5% 0.60 PCC681CGCT-ND@§ 1.51 5.45 13.92 19.66 PCC681CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M ECJ-2VC1H681J 
820pF 45% 0.60 PCC821CGCT-ND@§ 2.19 7.88 20.13 28.44 PCC821CGTR-ND@§ 5,000 20.13/M ECJ-2VC1H821J 
1000pF +5% 0.60 PCC102CGCT-ND@§ 1.59 5.72 14.63 20.67 PCC102CGTR-ND@§ 5,000 14.63/M ECJ-2VC1H102J 
1200pF +5% 0.60 PCC2155CT-ND® 2.86 16.46 47.22 74.41 PCC2155TR-ND® 5,000 52.95/M ECJ-2VC1H122J 
1500pF +5% 0.60 PCC2156CT-ND® 2.86 16.46 47.22 74.41 PCC2156TR-ND® 5,000 52.95/M ECJ-2VC1H152J 
1800pF +5% 0.60 PCC2157CT-ND® 3.81 21.92 62.90 99.11 PCC2157TR-ND® 5,000 70.53/M ECJ-2VC1H182J 
2200pF 45% 0.60 PCC2158CT-ND® 2.98 10.73 27.42 38.74 PCC2158TR-ND® 5,000 27.42/M ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 PCC2159CT-ND® 3.81 21.92 62.90 99.11 PCC2159TR-ND® 4,000 70.53/M ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 PCC1993CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1993TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 PCC1994CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1994TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-2VB2D331K 
470pF +10% 0.85 PCC1995CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1995TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 PCC1996CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1996TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1997CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1997TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-2VB2D102K 
1500pF +10% 0.85 PCC1998CT-ND® 2.39 11.94 29.00 46.92 PCC1998TR-ND® 4,000 34.12/M ECJ-2VB2D152K 
200 | 2200pF +10% 0.85 PCC1999CT-ND® 2.39 11.94 29.00 46.92 PCC1999TR-ND® 4,000 34.12/M ECJ-2VB2D222K 
3300pF +10% 0.85 PCC2000CT-ND® 2.39 11.94 29.00 46.92 PCC2000TR-ND® 4,000 34.12/M ECJ-2VB2D332K 
4700pF +10% 0.85 PCC2001CT-ND® 2.39 11.94 29.00 46.92 PCC2001TR-ND® 4,000 34.12/M ECJ-2VB2D472K 
6800pF +10% 1.25 PCC2445CT-ND@ 2.39 11.94 29.00 46.92 PCC2445TR-ND@ 3,000 37.54/M ECJ-2FB2D682K 
6800pF +10% 1.25 PCC2002CT-ND® 1.73 9.94 28.51 44.93 PCC2002TR-ND® 2,000 34.56/M ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 PCC2446CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC2446TR-ND® 3,000 53.22/M ECJ-2FB2D103K 
10000pF +10% 1.25 PCC2003CT-ND® 3.43 17.16 41.68 67.43 PCC2003TR-ND@ 2,000 53.95/M ECJ-2YB2D103K. 
220pF +10% 0.85 PCC1981CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1981TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 PCC1982CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1982TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 PCC1983CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1983TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 PCC1984CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1984TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1985CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1985TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A102K 
1500pF +10% 0.85 PCC1986CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1986TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A152K 
100 | 2200pF +10% 0.85 PCC1987CT-ND 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1987TR-ND 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A222K 
3300pF +10% 0.85 PCC1988CT-ND® 3.48 12.54 32.04 45.27 PCC1988TR-ND® 4,000 32.04/M ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 PCC1989CT-ND® 2.25 11.26 27.35 44.25 PCC1989TR-ND® 4,000 32.18/M ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 PCC1990CT-ND® 2.25 11.26 27.35 44.25 PCC1990TR-ND® 4,000 32.18/M ECJ-2VB2A682K 
10000pF +10% 0.85 PCC1991CT-ND® 3.07 15.34 37.26 60.28 PCC1991TR-ND® 4,000 43.84/M ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 PCC2447CT-ND® 2.60 14.97 42.95 67.68 PCC2447TR-ND® 3,000 52.06/M ECJ-2FB2A153K 
15000pF +10% 1,25 PCC1992CT-ND® 2.11 13.18 42.16 65.88 PCC1992TR-ND® 2,000 47.43/M ECJ-2YB2A153K 
1000pF +10% 0.60 PCC102BNCT-ND@§ 72 2.59 6.62 9.36 PCC102BNTR-ND@§ 5,000 6.63/M ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 PCC122BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC122BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H122K 
1500pF +10% 0.60 PCC152BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC152BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 PCC182BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC182BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 PCC222BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC222BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H222K 
2700pF +10% 0.60 PCC272BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC272BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H272K 
3300pF +10% 0.60 PCC332BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC332BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H332K 
0805 3900pF +10% 0.60 PCC392BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC392BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H392K 
4700pF +10% 0.60 PCC472BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC472BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H472K 
5600pF +10% 0.60 PCC562BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC562BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H562K 
6800pF +10% 0.60 PCC682BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC682BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H682K 
8200pF +10% 0.60 PCC822BNCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC822BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H822K 
10000pF +10% 0.60 PCC103BNCT-ND@§ 1.59 5.73 14.65 20.70 PCC103BNTR-ND@§ 5,000 14.66/M ECJ-2VB1H103K 
12000pF +10% 0.60 PCC123BGCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC123BGTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H123K 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.60 PCC153BGCT-ND§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC153BGTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H153K 
18000pF +10% 0.60 PCC183BGCT-ND@§ 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC183BGTR-ND@§ 5,000 15.16/M ECJ-2VB1H183K 
22000pF +10% 0.60 PCC223BGCT-ND§ 99 3.57 9.13 12.90 PCC223BGTR-ND@§ 5,000 9.14/M ECJ-2VB1H223K 
27000pF +10% 0.85 PCC1833CT-ND@§ 1.92 6.90 17.64 24.93 PCC1833TR-ND§ 4,000 17.64/M ECJ-2VB1H273K 
33000pF +10% 0.85 PCC1834CT-ND@§ 1.92 6.90 17.64 24.93 PCC1834TR-ND@§ 4,000 17.64/M ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 PCC1835CT-ND@§ 1.92 6.90 17.64 24.93 PCC1835TR-ND@§ 4,000 17.64/M ECJ-2VB1H393K. 
47000pF +10% 1.25 PCC2448CT-ND® 1.24 4.47 11.43 16.15 PCC2448TR-ND® 3,000 12.43/M ECJ-2FB1H473K 
47000pF +10% 1.25 PCC1836CT-ND@§ 2.08 7.49 19.14 27.04 PCC1836TR-ND@§ 2,000 20.80/M ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 PCC2449CT-ND® 2.62 9.43 24.10 34.06 PCC2449TR-ND® 3,000 26.20/M ECJ-2FB1H563K 
56000pF +10% 1.25 PCC1837CT-ND@§ 2.65 9.52 24.33 34.39 PCC1837TR-ND§ 2,000 26.45/M ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 PCC2450CT-ND® 2.62 9.43 24.10 34.06 PCC2450TR-ND® 3,000 26.20/M ECJ-2FB1H683K 
68000pF +10% 1.25 PCC1838CT-ND@§ 2.65 9.52 24.33 34.39 PCC1838TR-ND@§ 2,000 26.45/M ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 PCC2451CT-ND® 2.62 9.43 24.10 34.06 PCC2451TR-ND® 3,000 26.20/M ECJ-2FB1H823K 
82000pF +10% 1.25 PCC1839CT-ND@§ 2.65 9.52 24.33 34.39 PCC1839TR-ND@§ 2,000 26.45/M ECJ-2YB1H823K 
pF +10% 1.25 PCC2452CT-ND® 1.03 3.69 9.43 13.33 PCC2452TR-ND® 3,000 10.25/M ECJ-2FB1H104K 
AF +10% 1.25 PCC1840CT-ND@§ 2.08 7.49 19.14 27.04 PCC1840TR-ND@§ 2,000 20.80/M ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 PCC1819CT-ND® 1.95 7.00 17.89 25.29 PCC1819TR-ND@ 4,000 17.90/M ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 PCC1820CT-ND® 2.49 8.95 22.86 32.31 PCC1820TR-ND® 4,000 22.87/M ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1825CT-ND® 2.49 8.95 22.86 32.31 PCC1825TR-ND® 4,000 22.87/M ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1826CT-ND® 2.49 8.95 22.86 32.31 PCC1826TR-ND® 4,000 22.87/M ECJ-2VB1E683K 
82000pF +10% 0.85 PCC1827CT-ND 2.49 8.95 22.86 32.31 PCC1827TR-ND 4,000 22.87/M ECJ-2VB1E823K 
25 YF +10% 0.85 PCC1828CT-ND® 99 3.57 9.13 12.90 PCC1828TR-ND® 4,000 9.13/M ECJ-2VB1E104K 
12UF +10% 1.25 PCC1829CT-ND§ 3.36 16.79 40.77 65.95 PCC1829TR-ND@§ 2,000 52.76/M ECJ-2YB1E124K 
-15uF +10% 1.25 PCC2453CT-ND® 3.30 11.86 30.31 42.84 PCC2453TR-ND® 3,000 32.95/M ECJ-2FB1E154K 
-15UF +10% 1.25 PCC1830CT-ND@§ 3.35 12.05 30.80 43.52 PCC1830TR-ND§ 2,000 33.48/M ECJ-2YB1E154K 
-18UF +10% 1.25 PCC1831CT-ND@§ 2.53 14.53 41.70 65.70 PCC1831TR-ND@§ 2,000 50.54/M ECJ-2YB1E184K 
.22UF +10% 1.25 PCC2454CT-ND® 3.30 11.86 30.31 42.84 PCC2454TR-ND® 3,000 32.95/M ECJ-2FB1E224K 
.22UF +10% 1.25 PCC1832CT-ND@§ 3.35 12.05 30.80 43.52 PCC1832TR-ND§ 2,000 33.48/M ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 PCC1808CT-ND® 2.51 9.04 23.09 32.63 PCC1808TR-ND® 4,000 23.10/M ECJ-2VB1C473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1809CT-ND® 2.51 9.04 23.09 32.63 PCC1809TR-ND® 4,000 23.10/M ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1810CT-ND® 2.51 9.04 23.09 32.63 PCC1810TR-ND® 4,000 23.10/M ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 PCC1811CT-ND® 2.51 9.04 23.09 32.63 PCC1811TR-ND® 4,000 23.10/M ECJ-2VB1C823K 
AF +10% 0.85 PCC1812CT-ND@ 2.49 8.95 22.86 32.31 PCC1812TR-ND@ 4,000 22.87/M ECJ-2VB10104K 
12UF +10% 0.85 PCC1813CT-ND® 3.48 17.39 42.23 68.31 PCC1813TR-ND® 4,000 49.68/M ECJ-2VB1C124K 
-15uF +10% 0.85 PCC1814CT-ND®@ 3.30 11.86 30.31 42.84 PCC1814TR-ND® 4,000 30.32/M ECJ-2VB1C0154K 
16 -18UF +10% 0.85 PCC1815CT-ND® 3.26 20.36 65.15 101.80 PCC1815TR-ND® 4,000 69.23/M ECJ-2VB1C184K 
22UF +10% 0.85 PCC1816CT-ND® 3.30 11.86 30.31 42.84 PCC1816TR-ND® 4,000 30.32/M ECJ-2VB1C224K 
.27UF +10% 1.25 PCC1916CT-ND® 3.50 21.87 69.98 109.35 PCC1916TR-ND® 2,000 78.73/M ECJ-2YB1C274K 
-33UF +10% 1.25 PCC2455CT-ND® 3.48 12.52 31.99 45.21 PCC2455TR-ND® 3,000 34.78/M ECJ-2FB1C334K 
-33UF +10% 1.25 PCC1817CT-ND® 3.62 13.02 33.28 47.03 PCC1817TR-ND® 2,000 36.18/M ECJ-2YB1C334K 
-39UF +10% 1.25 PCC1917CT-ND® 3.50 21.87 69.98 109.35 PCC1917TR-ND® 2,000 78.73/M ECJ-2YB1C394K 
ATUF +10% 1.25 PCC2456CT-ND® 3.23 11.63 29.72 41.99 PCC2456TR-ND® 3,000 32.30/M ECJ-2FB1C474K 
A7UF +10% 1.25 PCC1818CT-ND@§ 1.56 8.94 25.66 40.43 PCC1818TR-ND§ 2,000 31.10/M ECJ-2YB1C474K 
1pF +10% 1.25 PCC2319CT-ND® 2.78 13.91 33.78 54.64 PCC2319TR-ND® 3,000 43.72/M ECJ-2FB1E105K 
X5R | 25 2.2uF +10% 1.25 PCC2320CT-ND® 3.29 18.94 54.35 85.64 PCC2320TR-ND® 3,000 65.88/M ECJ-2FB1E225K 
4.7uF +20% 1.25 PCC2321CT-ND® 4.36 27.27 87.26 136.35 PCC2321TR-ND® 3,000 98.18/M ECJ-2FB1E475M 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel° 


Dim. Cut Tape T d Reel 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key Sreenein’. Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

-68uF +10% 1.25 PCC2290CT-ND® 2.46 12.32 29.92 48.40 PCC2290TR-ND® 3,000 38.72/M ECJ-2FB1C684K 
1pF +10% 0.85 PCC2314CT-ND® 3.07 15.34 37.26 60.28 PCC2314TR-ND® 4,000 43.84/M ECJ-GVB1C105K 
1pF +10% 1.25 PCC2249CT-ND® 3.07 15.34 37.26 60.28 PCC2249TR-ND® 3,000 48.23/M ECJ-2FB1C105K 

16 2.2uF +20% 0.85 PCC2408CT-ND® 2.59 14.90 42.77 67.39 PCC2408TR-ND® 4,000 47.96/M ECJ-GVB1C225M 
2.2uF +10% 1.25 PCC2322CT-ND® 2.74 15.77 45.26 71.32 PCC2322TR-ND® 3,000 54.86/M ECJ-2FB1C225K 
4.7uF +10% 1.25 PCC2323CT-ND® 4.29 26.79 85.71 133.93 PCC2323TR-ND® 3,000 96.43/M ECJ-2FB1C475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2430CT-ND® 4.10 25.65 82.08 128.25 PCC2430TR-ND® 4,000 87.21/M ECJ-GVB1C475M 

-56UF +10% 1.25 PCC1918CT-ND® 4.90 32.17 109.68 175.49 PCC1918TR-ND® 2,000 | 116.99/M ECJ-2YB1A564K 

-68F +10% 1.25 PCC1806CT-ND® 1.67 10.42 33.34 52.10 PCC1806TR-ND® 2,000 37.51/M ECJ-2YB1A684K 

-68uF +10% 1.25 PCC2289CT-ND® 2.87 14.36 34.88 56.43 PCC2289TR-ND® 3,000 45.15/M ECJ-2FB1A684K 

-82UF +10% 1.25 PCC1919CT-ND® 5.41 35.50 121.02 193.63 PCC1919TR-ND® 2,000 | 129.09/M ECJ-2YB1A824K 
1pF +10% 1.25 PCC2457CT-ND® 2.87 14.36 34.88 56.43 PCC2457TR-ND® 3,000 45.15/M ECJ-2FB1A105K 
1pF +10% 1.25 PCC1807CT-ND® 1.69 10.59 33.87 52.93 PCC1807TR-ND@ 2,000 38.11/M ECJ-2YB1A105K 

10 2.2uF +20% 1.25 PCC2175CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2175TR-ND® 3,000 52.70/M ECJ-2FB1A225M 
2.2uF +10% 1.25 PCC2324CT-ND® 2.24 8.05 20.56 29.06 PCC2324TR-ND® 3,000 22.35/M ECJ-2FB1A225K 
3.3yF +10% 1:25 PCC2288CT-ND® 3.29 18.94 54.35 85.64 PCC2288TR-ND® 3,000 65.88/M ECJ-2FB1A335K 
4.7uF +20% 0.85 PCC2407CT-ND® 3.63 22.68 72.58 113.40 PCC2407TR-ND® 4,000 77.12/M ECJ-GVB1A475M 

X5R 4.7uF +10% 1.25 PCC2325CT-ND® 3.34 20.85 66.70 104.23 PCC2325TR-ND® 3,000 75.05/M ECJ-2FB1A475K 
10yF +10% 1.25 PCC2403CT-ND® 5.98 39.27 133.89 214.22 PCC2403TR-ND® 3,000 | 142.82/M ECJ-2FB1A106K 
10uF +20% 0.85 PCC2431CT-ND® 7.69 50.51 172.20 275.52 PCC2431TR-ND® 4,000 | 172.20/M ECJ-GVB1A106M 

1.5uF +10% 1.25 PCC1921CT-ND® 5.87 38.54 131.39 210.22 PCC1921TR-ND@ 2,000 | 140.15/M ECJ-2YB0J155K 
2.2uF +10% 0.85 PCC2310CT-ND® 2.64 15.15 43.48 68.51 PCC2310TR-ND® 4,000 48.75/M ECJ-GVB0J225K 
2.2uF +10% 1.25 PCC2458CT-ND® 2.53 14.53 41.70 65.70 PCC2458TR-ND® 3,000 50.54/M ECJ-2FB0J225K 
2.2uF +10% 1.25 PCC1923CT-ND® 2.05 12.80 40.96 64.00 PCC1923TR-ND® 2,000 46.08/M ECJ-2YB0J225K 
3.3yF +10% 1.25 PCC2459CT-ND® 3.88 24.25 77.58 121.23 PCC2459TR-ND® 3,000 87.29/M ECJ-2FB0J335K 
3.3pF +10% 1.25 PCC1925CT-ND® 2.91 19.10 65.13 104.21 PCC1925TR-ND@ 2,000 69.47/M ECJ-2YB0J335K 
6.3 4.7uF +20% 0.85 PCC2315CT-ND® 3.89 22.36 64.15 101.09 PCC2315TR-ND® 4,000 71.93/M ECJ-GVB0J475M 
. 4.7uF +20% 1.25 PCC2176CT-ND® 3.51 20.18 57.92 91.26 PCC2176TR-ND® 3,000 70.20/M ECJ-2FB0J475M 
4.7uF +10% 1.25 PCC2402CT-ND® 3.51 20.18 57.92 91.26 PCC2402TR-ND® 3,000 70.20/M ECJ-2FB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2406CT-ND® 3.89 22.36 64.15 101.09 PCC2406TR-ND® 4,000 71.93/M ECJ-GVB0J475K 
10uF +20% 0.85 PCC2405CT-ND® 5.18 32.40 103.68 162.00 PCC2405TR-ND® 4,000 | 110.16/M ECJ-GVB0J106M 
10yF +20% 0.85 PCC2327CT-ND@+ 5.12 33.64 114.69 183.50 PCC2327TR-ND@+ 4,000 | 114.69/M ECJ-CV50J106M 
10pF +20% 1.25 PCC2225CT-ND® 2.50 12.48 30.31 49.03 PCC2225TR-ND® 3,000 39.23/M ECJ-2FB0J106M 
10uF +10% 1.25 PCC2400CT-ND® 4.10 25.65 82.08 128.25 PCC2400TR-ND® 3,000 92.34/M ECJ-2FB0J106K 
22uF +20% 1.25 PCC2401CT-ND® 8.68 57.02 194.40 311.04 PCC2401TR-ND@ 3,000 __| 207.36/M ECJ-2FB0J226M 
0805 10000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1858CT-ND® 1.32 4.76 12.17 17.19 PCC1858TR-ND® 5,000 12.17/M ECJ-2VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1859CT-ND® 2.24 8.06 20.61 29.12 PCC1859TR-ND® 5,000 20.61/M ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1860CT-ND® 1.32 4.76 12.17 17.19 PCC1860TR-ND® 5,000 12.17/M ECJ-2VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1861CT-ND® 2.24 8.06 20.61 29.12 PCC1861TR-ND® 5,000 20.61/M ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1862CT-ND® 1.32 4.76 12.17 17.19 PCC1862TR-ND® 5,000 12.17/M ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1863CT-ND 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC1863TR-ND 5,000 27.33/M ECJ-2VF1H683Z 
YF +80%/-20% | 0.85 PCC1864CT-ND 2.24 8.06 20.61 29.12 PCC1864TR-ND 4,000 20.61/M ECJ-2VF1H104Z 
-15uUF +80%/-20% | 0.85 PCC1865CT-ND® 2.65 13.23 32.13 51.98 PCC1865TR-ND® 4,000 37.80/M ECJ-2VF1H154Z 
22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1866CT-ND® 2.00 7.19 18.38 25.97 PCC1866TR-ND® 4,000 18.38/M ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1852CT-ND 2.97 10.69 27.32 38.61 PCC1852TR-ND 5,000 27.33/M ECJ-2VF1E683Z 
YF +80%/-20% | 0.60 PCC1853CT-ND® 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC1853TR-ND® 5,000 15.16/M ECJ-2VF1E104Z 
-15UF +80%/-20% | 0.60 PCC1854CT-ND 2.22 11.12 27.00 43.67 PCC1854TR-ND 5,000 31.76/M ECJ-2VF1E154Z 
25 .22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1855CT-ND® 1.92 6.90 17.64 24.93 PCC1855TR-ND® 4,000 17.64/M ECJ-2VF1E224Z 
-33UF +80%/-20% | 1.25 PCC1856CT-ND® 3.70 21.30 61.12 96.30 PCC1856TR-ND® 2,000 74.08/M ECJ-2YF1E334Z 
ATUF +80%/-20% | 1.25 PCC2460CT-ND® 3.05 10.98 28.06 39.65 PCC2460TR-ND® 3,000 30.50/M ECJ-2FF1E474Z 
Y5V A7UF +80%/-20% | 1.25 PCC1857CT-ND® 3.11 11.18 28.57 40.37 PCC1857TR-ND® 2,000 31.05/M ECJ-2YF1E474Z 
AF +80%/-20% | 0.60 PCC1843CT-ND® 1.65 5.93 15.16 21.42 PCC1843TR-ND® 5,000 15.16/M ECJ-2VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.60 PCC1844CT-ND 3.73 13.41 34.27 48.43 PCC1844TR-ND 5,000 34.27/M ECJ-2VF1C154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.60 PCC1845CT-ND® 1.92 6.90 17.64 24.93 PCC1845TR-ND® 5,000 17.65/M ECJ-2VF1C224Z 
.33UF +80%/-20% | 0.85 PCC1846CT-ND® 2.92 14.59 35.43 57.31 PCC1846TR-ND® 4,000 41.68/M ECJ-2VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.85 PCC1847CT-ND® 2.00 7.19 18.38 25.97 PCC1847TR-ND® 4,000 18.38/M ECJ-2VF1C474Z 
16 -68UF +80%/-20% | 0.85 PCC1848CT-ND® 2.13 10.66 25.89 41.88 PCC1848TR-ND® 4,000 30.46/M ECJ-2VF1C684Z 
1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1849CT-ND® 1.12 4.01 10.26 14.50 PCC1849TR-ND® 4,000 10.26/M ECJ-2VF1C105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.25 PCC1850CT-ND® 4.99 31.16 99.71 155.80 PCC1850TR-ND® 2,000 | 112.18/M ECJ-2YF1C155Z 
2.2UF +80%/-20% | 1.25 PCC2461CT-ND® 3.65 13.12 33.53 47.39 PCC2461TR-ND® 3,000 36.45/M ECJ-2FF1C225Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC1851CT-ND® 3.70 13.32 34.04 48.10 PCC1851TR-ND® 2,000 37.00/M ECJ-2YF1C225Z 
2.2uF +80%/-20% | 0.85 PCC2410CT-ND® 2.72 13.61 33.05 53.46 PCC2410TR-ND® 4,000 38.88/M ECJ-GVF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2411CT-ND® 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2411TR-ND@ 4,000 59.94/M ECJ-GVF1C475Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC2462CT-ND® 3.07 15.34 37.26 60.28 PCC2462TR-ND® 3,000 48.23/M ECJ-2FF1A475Z 

10 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC1842CT-ND® 1.78 11.13 35.60 55.63 PCC1842TR-ND® 2,000 40.05/M ECJ-2YF1A475Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2409CT-ND® 2.59 14.90 42.77 67.39 PCC2409TR-ND® 4,000 47.96/M ECJ-GVF1A475Z 

6.3 10yF +80%/-20% | 1.25 PCC2182CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC2182TR-ND® 3,000 50.85/M ECJ-2FF0J106Z 

50 1pF +80%/20% 1.25 PCC2404CT-ND® 2.72 13.61 33.05 53.46 PCC2404TR-ND® 3,000 42.77/M ECJ-2FF1H105Z 

25 1.0UF +80%/-20% | 1.25 PCC2230CT-ND® 3.05 10.98 28.06 39.65 PCC2230TR-ND® 3,000 30.50/M ECJ-2FF1E105Z 

F 2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC2231CT-ND@ 3.65 13.12 33.53 47.39 PCC2231TR-ND® 3,000 36.45/M ECJ-2FF1E225Z 

16 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC2232CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC2232TR-ND® 3,000 50.85/M ECJ-2FF1C475Z 

10 10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2233CT-ND® 3.24 16.18 39.29 63.55 PCC2233TR-ND@ 3,000 50.85/M ECJ-2FF1A106Z 
470pF 45% 1.15 PCC2463CT-ND® 8.54 56.07 191.16 305.86 PCC2463TR-ND® 3,000 | 203.91/M ECJ-3FC2D471J 
470pF 45% 1.15 PCC2007CT-ND@§ 7.00 47.55 191.52 303.78 PCC2007TR-ND§ 2,000 | 198.12/M ECJ-3YC2D471J 

200 680pF +5% 1.15 PCC2464CT-ND® 6.98 47.43 191.05 303.05 PCC2464TR-ND® 3,000 | 197.64/M ECJ-3FC2D681J 
680pF 45% 1.15 PCC2008CT-ND@§ 7.08 48.10 193.72 307.28 PCC2008TR-ND§ 2,000 | 200.40/M ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% 1.15 PCC2465CT-ND® 6.98 47.43 191.05 303.05 PCC2465TR-ND® 3,000 | 197.64/M ECJ-3FC2D102J 
1000pF +5% 1.15 PCC2009CT-ND@§ 7.08 48.10 193.72 307.28 PCC2009TR-ND§ 2,000 | 200.40/M ECJ-3YC2D102J 
1500pF +5% 0.85 PCC2004CT-ND@§ 7.63 50.13 170.91 273.46 PCC2004TR-ND@§ 4,000 | 170.91/M ECJ-3VC2A152J 

100 | 2200pF 45% 0.85 PCC2005CT-ND@§ 7.63 50.13 170.91 273.46 PCC2005TR-ND§ 4,000 | 170.91/M ECJ-3VC2A222) 
3300pF +5% 0.85 PCC2006CT-ND@§ 7.63 50.13 170.91 273.46 PCC2006TR-ND@§ 4,000__| 170.91/M ECJ-3VC2A332J 

NPO 5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCCT-ND§ T.11 7.51 25.42 38.74 PCCORS5CTR-ND§ 5,000 33.00/M ECU-V1HOR5CCM 
56pF 45% 0.60 PCC560CCT-ND§ 1.35 9.13 30.91 47.10 = _ _ ECU-V1H560JCM 
2700pF 45% 0.60 PCC2160CT-ND@§ 7.86 51.61 175.94 281.50 PCC2160TR-ND@§ 5,000 | 175.94/M ECJ-3VC1H272J 
3300pF +5% 0.60 PCC2161CT-ND@§ 6.17 40.53 138.18 221.09 PCC2161TR-ND§ 5,000 | 138.18/M ECJ-3VC1H332J 

50 3900pF +5% 0.60 PCC2162CT-ND@§ 6.17 40.53 138.18 221.09 PCC2162TR-ND@§ 5,000 | 138.18/M ECJ-3VC1H392J 
4700pF 45% 0.60 PCC2163CT-ND§ 6.17 40.53 138.18 221.09 PCC2163TR-ND§ 5,000 | 138.18/M ECJ-3VC1H472J 
5600pF 45% 0.85 PCC2164CT-ND@§ 8.91 60.50 243.67 386.52 PCC2164TR-ND@§ 4,000 | 235.27/M ECJ-3VC1H562J 

1206 6800pF 45% 0.85 PCC2165CT-ND@§ 11.35 77.06 310.39 492.34 PCC2165TR-ND§ 4,000 | 299.69/M ECJ-3VC1H682J 
8200pF 45% 1.15 PCC2166CT-ND@§ 12.00 81.53 328.40 520.90 PCC2166TR-ND§ 3,000 | 339.72/M ECJ-3FC1H822J 
10000pF +5% 1.15 PCC2167CT-ND@§ 11.29 90.88 371.79 578.34 PCC2167TR-ND@§ 3,000 __| 385.56/M ECJ-3FC1H103J 
1000pF +10% 1.15 PCC2291CT-ND® 3.42 19.65 56.40 88.87 PCC2291TR-ND® 3,000 68.36/M ECJ-3FB2J102K 

630 2200pF +10% 1.15 PCC2293CT-ND® 3.67 21.11 60.59 95.47 PCC2293TR-ND® 3,000 73.44/M ECJ-3FB2J222K 
4700pF +10% 1.15 PCC2294CT-ND® 3.67 21.11 60.59 95.47 PCC2294TR-ND® 3,000 73.44/M ECJ-3FB2J472K 

-O1pF +10% 1.15 PCC2292CT-ND® 3.67 21.11 60.59 95.47 PCC2292TR-ND® 3,000 73.44/M ECJ-3FB2J103K 

15000pF +10% 1.15 PCC2466CT-ND® 4.04 25.22 80.70 126.10 PCC2466TR-ND® 3,000 90.80/M ECJ-3FB2D153K 
200 15000pF +10% 1.15 PCC2013CT-ND® 4.09 25.54 81.73 127.70 PCC2013TR-ND® 2,000 91.95/M ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.15 PCC2467CT-ND® 3.52 21.98 70.34 109.90 PCC2467TR-ND® 3,000 79.13/M ECJ-3FB2D223K 
X7R 22000pF +10% 1.15 PCC2014CT-ND® 2.98 19.58 66.75 106.80 PCC2014TR-ND® 2,000 71.20/M ECJ-3YB2D223K 
22000pF +10% 1.15 PCC2468CT-ND® 3.52 21.98 70.34 109.90 PCC2468TR-ND® 3,000 79.13/M ECJ-3FB2A223K 
22000pF +10% 1.15 PCC2010CT-ND® 2.98 19.58 66.75 106.80 PCC2010TR-ND® 2,000 71.20/M ECJ-3YB2A223K 
33000pF +10% 1.15 PCC2469CT-ND® 3.52 21.98 70.34 109.90 PCC2469TR-ND® 3,000 79.13/M ECJ-3FB2A333K 

100 | 33000pF +10% 1.15 PCC2011CT-ND® 2.99 19.62 66.90 107.04 PCC2011TR-ND® 2,000 71.36/M ECJ-3YB2A333K 

47000pF +10% 1.15 PCC2470CT-ND® 4.25 26.57 85.02 132.85 PCC2470TR-ND® 3,000 95.66/M ECJ-3FB2A473K 
47000pF +10% 1.15 PCC2012CT-ND® 3.61 23.71 80.84 129.34 PCC2012TR-ND® 2,000 86.23/M ECJ-3YB2A473K 

AF +10% 1.60 PCC2239CT-ND® 4.17 26.08 83.46 130.40 PCC2239TR-ND® 2,000 93.89/M ECJ-3YB2A104K 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape Ty d Reel 
Size wv T Digi-Key Pricing Digi-Key Bee ene'nee! Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 AF +10% 1.00 PCC104BCT-ND® 1.62 5.81 14.86 21.00 PCC104BTR-ND® 4,000 14.86/M ECJ-3VB1H104K 
.22UF +10% 1.60 PCC2299CT-ND® 3.08 17.70 50.79 80.03 PCC2299TR-ND® 2,000 61.56/M ECJ-3YB1H224K 
YF +10% 0.85 PCC1883CT-ND® 2.85 16.39 47.04 74.13 PCC1883TR-ND® 4,000 52.75/M ECJ-3VB1E104K 
12UF +10% 0.85 PCC1884CT-ND 3.66 22.90 73.26 114.48 PCC1884TR-ND 4,000 77.85/M ECJ-3VB1E124K 
-15UF +10% 0.85 PCC1885CT-ND® 2.85 16.39 47.04 74.13 PCC1885TR-ND® 4,000 52.75/M ECJ-3VB1E154K 
-18UF +10% 0.85 PCC1886CT-ND® 3.34 20.90 66.88 104.50 PCC1886TR-ND® 4,000 71.06/M ECJ-3VB1E184K 
22UF +10% 0.85 PCC1887CT-ND® 2.78 13.91 33.78 54.64 PCC1887TR-ND® 4,000 39.74/M ECJ-3VB1E224K 
27UF +10% 0.85 PCC1888CT-ND® 4.37 27.33 87.44 136.63 PCC1888TR-ND® 4,000 92.91/M ECJ-3VB1E274K 
25 .33UF +10% 0.85 PCC1889CT-ND® 2.85 16.39 47.04 74.13 PCC1889TR-ND® 4,000 52.75/M ECJ-3VB1E334K 
-SOUF +10% 1.15 PCC1890CT-ND® 4.92 30.78 98.50 153.90 PCC1890TR-ND® 2,000 | 110.81/M ECJ-3YB1E394K 
ATUF +10% 1.15 PCC2412CT-ND® 2.97 17.08 49.01 77.22 PCC2412TR-ND® 3,000 59.40/M ECJ-3FB1E474K 
A7UF +10% 1.15 PCC1891CT-ND® 2.40 15.01 48.03 75.05 PCC1891TR-ND® 2,000 54.04/M ECJ-3YB1E474K 
-56UF +10% 1.60 PCC1926CT-ND® 5.06 33.22 113.24 181.18 PCC1926TR-ND® 2,000 | 120.79/M ECJ-3YB1E564K 
-68UF +10% 1.60 PCC1892CT-ND® 2.97 17.08 49.01 77.22 PCC1892TR-ND® 2,000 59.40/M ECJ-3YB1E684K 
-82UF +10% 1.60 PCC1927CT-ND® 3.94 22.67 65.04 102.49 PCC1927TR-ND® 2,000 78.84/M ECJ-3YB1E824K 
X7R 1pF +10% 1.60 PCC1893CT-ND® 3.60 12.97 33.14 46.83 PCC1893TR-ND® 2,000 36.03/M ECJ-3YB1E105K 
YF +10% 0.85 PCC1870CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1870TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-3VB1C104K 
12UF +10% 0.85 PCC1871CT-ND 3.41 21.33 68.26 106.65 PCC1871TR-ND 4,000 72.53/M ECJ-3VB1C0124K 
-15UF +10% 0.85 PCC1872CT-ND 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1872TR-ND 4,000 33.04/M ECJ-3VB10154K 
-18UF +10% 0.85 PCC1873CT-ND 3.58 22.36 71.54 111.78 PCC1873TR-ND 4,000 76.01/M ECJ-3VB1C0184K 
22UF +10% 0.85 PCC1874CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1874TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-3VB1C224K 
.27UF +10% 0.85 PCC1875CT-ND® 3.90 24.36 77.94 121.78 PCC1875TR-ND® 4,000 82.81/M ECJ-3VB1C274K 
-33UF +10% 0.85 PCC1876CT-ND® 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1876TR-ND® 4,000 33.04/M ECJ-3VB1C334K 
SOF +10% 0.85 PCC1877CT-ND 4.69 29.32 93.82 146.60 PCC1877TR-ND 4,000 99.69/M ECJ-3VB1C394K 
16 ATUF +10% 0.85 PCC1878CT-ND 2.31 11.56 28.08 45.43 PCC1878TR-ND 4,000 33.04/M ECJ-3VB1C474K 
-56UF +10% 0.85 PCC1879CT-ND® 4.86 31.89 108.71 173.93 PCC1879TR-ND® 4,000__| 108.71/M ECJ-3VB1C564K 
-68UF +10% 0.85 PCC1880CT-ND® 3.07 15.34 37.26 60.28 PCC1880TR-ND® 4,000 43.84/M ECJ-3VB1C684K 
-82UF +10% 1.15 PCC1881CT-ND® 7.29 47.85 163.14 261.02 PCC1881TR-ND® 2,000 | 174.02/M ECJ-3YB1C824K 
1pF +10% 1.15 PCC2471CT-ND® 3.73 13.41 34.27 48.43 PCC2471TR-ND® 3,000 37.25/M ECJ-3FB1C105K 
1pF +10% 1.15 PCC1882CT-ND® 1.78 11.13 35.60 55.63 PCC1882TR-ND® 2,000 40.05/M ECJ-3YB1C105K 
1.5yF +10% 1.60 PCC1929CT-ND@® 3.26 20.36 65.15 101.80 PCC1929TR-ND® 2,000 73.30/M ECJ-3YB1C155K 
2.2UF +10% 1.60 PCC1931CT-ND® 2.88 14.39 34.95 56.54 PCC1931TR-ND® 2,000 45.23/M ECJ-3YB1C225K 
10yF +10% 1.60 PCC13491CT-ND@ 13.22 106.39 435.21 677.00 PCC13491TR-ND@ 2,000 | 451.33/M ECJ-3YX1C106K 
2.2uF +10% 1.60 PCC2296CT-ND® 5.10 31.86 101.95 159.30 PCC2296TR-ND® 2,000 | 114.70/M ECJ-3YB1E225K 
4.7uF +10% 1.60 PCC2297CT-ND® 6.62 43.48 148.23 237.17 PCC2297TR-ND® 2,000 | 158.11/M ECJ-3YB1E475K 
25 4.7uF +20% 1.60 PCC2241CT-ND® 6.62 43.48 148.23 237.17 PCC2241TR-ND® 2,000 | 158.11/M ECJ-3YB1E475M 
10uF +20% 1.60 PCC2326CT-ND® 6.98 47.43 191.05 303.05 PCC2326TR-ND® 2,000 | 197.64/M ECJ-3YB1E106M 
10pF +10% 1.60 PCC2414CT-ND® 6.98 47.43 191.05 303.05 PCC2414TR-ND® 2,000__| 197.64/M ECJ-3YB1E106K 
1.5uF +10% 1.60 PCC1867CT-ND® 3.95 22.73 65.22 102.78 PCC1867TR-ND® 2,000 79.06/M ECJ-3YB1A155K 
1206 4.7uF +10% 1.60 PCC2250CT-ND® 4.57 28.57 91.41 142.83 PCC2250TR-ND® 2,000 | 102.84/M ECJ-3YB1C475K 
4.7uF +20% 1.60 PCC2226CT-ND® 4.57 28.57 91.41 142.83 PCC2226TR-ND® 2,000 | 102.84/M ECJ-3YB1C475M 
16 10yF +10% 1.60 PCC2413CT-ND® 6.98 47.43 191.05 303.05 PCC2413TR-ND® 2,000 | 197.64/M ECJ-3YB1C106K 
10uF +20% 0.85 PCC2417CT-ND® 6.51 42.77 145.80 233.28 PCC2417TR-ND® 4,000 | 145.80/M ECJ-HVB1C106M 
10uF +20% 1.60 PCC2227CT-ND® 6.98 47.43 191.05 303.05 PCC2227TR-ND® 2,000 | 197.64/M ECJ-3YB1C106M 
22uF +20% 1.60 PCC2332CT-ND® 18.01 144.98 593.11 = PCC2332TR-ND® 2,000 | 615.08/M ECJ-3YB1C226M 
2.2uF +10% 0.85 PCC2312CT-ND® 4.13 25.81 82.59 129.05 PCC2312TR-ND® 4,000 87.76/M ECJ-HVB1A225K 
2.2uF +10% 1.60 PCC1868CT-ND® 3.95 22.73 65.22 102.78 PCC1868TR-ND® 2,000 79.06/M ECJ-3YB1A225K 
2.7uF +10% 1.60 PCC1934CT-ND§ 8.52 63.90 227.20 411.80 = = = ECJ-3YB1A275K 
3.3pF +10% 1.60 PCC1869CT-ND® 4.52 28.22 90.30 141.10 PCC1869TR-ND® 2,000 | 101.59/M ECJ-3YB1A335K 
X5R |} 10 4.7uF +10% 1.60 PCC2295CT-ND® 271 13.57 32.95 53.30 PCC2295TR-ND® 2,000 42.64/M ECJ-3YB1A475K 
4.7uF +20% 1.60 PCC2177CT-ND® 4.92 30.78 98.50 153.90 PCC2177TR-ND@ 2,000 | 110.81/M ECJ-3YB1A475M 
10yF +20% 1.60 PCC2178CT-ND® 8.10 53.17 181.28 290.04 PCC2178TR-ND® 2,000 | 193.36/M ECJ-3YB1A106M 
22uF +20% 1.60 PCC2331CT-ND® 13.51 108.74 444.84 = PCC2331TR-ND® 2,000 | 461.32/M ECJ-3YB1A226M 
22uF +20% 0.85 PCC2432CT-ND® 10.80 86.89 355.46 552.93 PCC2432TR-ND® 4,000 | 355.46/M ECJ-HVB1A226M 
4.7uF +10% 1.60 PCC1936CT-ND® 5.27 32.94 105.41 164.70 PCC1936TR-ND® 2,000 | 118.59/M ECJ-3YB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2311CT-ND® 5.52 36.26 123.60 197.76 PCC2311TR-ND® 4,000 | 123.60/M ECJ-HVB0J475K 
4.7uF +20% 0.85 PCC2316CT-ND® 5.52 36.26 123.60 197.76 PCC2316TR-ND® 4,000 | 123.60/M ECJ-HVB0J475M 
6.8uF +10% 1.60 PCC1938CT-ND® 10.50 71.31 287.20 455.56 PCC1938TR-ND® 2,000 | 297.11/M ECJ-3YBOJ685K 
8.2uF +10% 1.60 PCC1939CT-ND§ 11.58 86.85 308.80 559.70 = — = ECJ-3YB0J825K 
6.3 10pF +10% 1.60 PCC1940CT-ND® -30 1.50 3.64 5.89 PCC1940TR-ND® 2,000 48.71/M ECJ-3YB0J106K 
10pF +20% 0.85 PCC2317CT-ND® 9.62 65.32 263.09 417.31 PCC2317TR-ND® 4,000 | 254.02/M ECJ-HVBOJ106M 
10yF +20% 0.85 PCC2328CT-ND@+ 8.03 54.55 219.70 348.50 PCC2328TR-ND@+ 4,000 | 212.13/M ECJ-DV50J106M 
22uF +20% 0.85 PCC2329CT-ND@+ 11.56 93.02 380.54 591.95 PCC2329TR-ND@+ 4,000 | 380.54/M ECJ-DV50J226M 
22uF +20% 1.60 PCC2242CT-ND® 5.56 34.78 111.28 173.88 PCC2242TR-ND® 2,000 | 125.19/M ECJ-3YB0J226M 
22uF +20% 0.85 PCC2416CT-ND® 10.99 74.65 300.67 476.93 PCC2416TR-ND® 4,000 | 290.31/M ECJ-HVBO0J226M 
A7UF +80%/-20% | 0.85 PCC1901CT-ND® 2.53 14.53 41.70 65.70 PCC1901TR-ND@ 4,000 46.75/M ECJ-3VF1E474Z 
-68UF +80%/-20% | 1.15 PCC1902CT-ND 4.90 30.62 97.98 153.10 PCC1902TR-ND 2,000 | 110.23/M ECJ-3YF1E684Z 
1pF +80%/-20% | 1.15 PCC2472CT-ND® 3.35 12.07 30.84 43.58 PCC2472TR-ND® 3,000 33.53/M ECJ-3FF1E105Z 
25 1pF +80%/-20% | 1.15 PCC1903CT-ND® 2.54 15.88 50.80 79.38 PCC1903TR-ND® 2,000 57.15/M ECJ-3YF1E105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.15 PCC1904CT-ND® 6.55 43.01 146.61 234.58 PCC1904TR-ND® 2,000 | 156.39/M ECJ-3YF1E155Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.15 PCC2473CT-ND® 3.95 22.73 65.22 102.78 PCC2473TR-ND® 3,000 79.06/M ECJ-3FF1E225Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.15 PCC1905CT-ND® 3.21 20.04 64.11 100.18 PCC1905TR-ND® 2,000 72.13/M ECJ-3YF1E225Z 
-68uF +80%/-20% | 0.85 PCC1895CT-ND 4.86 31.94 108.87 174.19 PCC1895TR-ND 4,000 | 108.87/M ECJ-3VF1C684Z 
Y5V 1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1896CT-ND® 2.77 13.83 33.59 54.34 PCC1896TR-ND® 4,000 39.52/M ECJ-3VF1C105Z 
1.5uF +80%/-20% | 0.85 PCC1897CT-ND§ 4.17 29.75 107.10 178.50 = = = ECJ-3VF1C155Z 
16 2.2uF +80%/-20% | 0.85 PCC1898CT-ND® 3.39 16.93 41.12 66.52 PCC1898TR-ND® 4,000 48.38/M ECJ-3VF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC2474CT-ND® 2.86 10.29 26.29 37.15 PCC2474TR-ND® 3,000 28.58/M ECJ-3FF1C475Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC1900CT-ND® 2.50 15.61 49.94 78.03 PCC1900TR-ND® 2,000 56.18/M ECJ-3YF1C475Z 
10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2420CT-ND® 4.86 31.94 108.87 174.19 PCC2420TR-ND® 3,000 | 116.13/M ECJ-MFF1C106Z 
10uF +80%/-20% | 1.60 PCC1894CT-ND® 3.55 12.79 32.68 46.18 PCC1894TR-ND® 2,000 35.53/M ECJ-3YF1A106Z 
10 10pF +80%/-20% | 1.25 PCC2418CT-ND® 4.78 31.36 106.92 171.07 PCC2418TR-ND® 3,000 | 114.05/M ECJ-MFF1A106Z 
22uF +80%/-20% | 1.25 PCC2419CT-ND® 8.25 54.17 184.68 295.49 PCC2419TR-ND® 3,000 | 197.00/M ECJ-MFF1A226Z 
50 1.0UF +80%/-20% | 1.15 PCC2234CT-ND® 3.29 18.94 54.35 85.64 PCC2234TR-ND® 3,000 65.88/M ECJ-3FF1H105Z 
25 4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC2235CT-ND® 3.95 22.73 65.22 102.78 PCC2235TR-ND® 3,000 79.06/M ECJ-3FF1E475Z 
F 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2415CT-ND® 5.64 37.07 126.36 202.18 PCC2415TR-ND® 2,000 | 134.79/M ECJ-3YF1E106Z 
16 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2300CT-ND® 3.69 23.06 73.79 115.30 PCC2300TR-ND® 2,000 83.02/M ECJ-3YF1C106Z 
10 22uF +80%/-20% | 1.60 PCC2236CT-ND® 4.12 27.09 92.34 147.74 PCC2236TR-ND® 2,000 98.50/M ECJ-3YF1A226Z 
0.22uF +10% 2.00 PCC2304CT-ND§ 11.80 80.17 322.92 $12.21 PCC2304TR-ND§ 2,000 | 334.05/M ECJ-4YB2A224K 
x7R | 100 0.47uF +10% 2.00 PCC2240CT-ND@§ 4.47 27.92 89.34 139.60 PCC2240TR-ND@§ 2,000 | 100.51/M ECJ-4YB2A474K 
0.68uF +10% 2.50 PCC2305CT-ND@§ 11.13 75.58 304.43 = PCC2305TR-ND§ 1,000 335.92 ECJ-4YB2A684K 
0.68uF +20% 2.50 PCC2247CT-ND@§ 10.59 71.93 289.71 = PCC2247TR-ND@§ 1,000 319.68 ECJ-4YB2A684M 
50 1pF +10% 2.00 PCC2303CT-ND@§ 6.98 45.87 156.36 250.18 PCC2303TR-ND§ 2,000 | 166.79/M ECJ-4YB1H105K 
2.2uF +10% 2.00 PCC2302CT-ND@§ 6.17 40.54 138.20 221.11 PCC2302TR-ND§ 2,000 | 147.41/M ECJ-4YB1E225K 
25 4.7uF +10% 2.00 PCC2251CT-ND@§ 7.09 46.57 158.76 254.02 PCC2251TR-ND§ 2,000 | 169.35/M ECJ-4YB1E475K 
1210 10yF +20% 2.50 PCC2243CT-ND@§ 7.67 52.10 209.84 = PCC2243TR-ND@§ 1,000 231.55 ECJ-4YB1E106M 
22uF +20% 2.50 PCC2333CT-ND@§ 29.38 259.20 1080.00 = PCC2333TR-ND@§ 1,000 1209.60 ECJ-4YB1E226M 
X5R 4.7uF +10% 2.00 PCC2168CT-ND@§ 7.09 46.57 158.76 254.02 PCC2168TR-ND@§ 2,000 | 169.35/M ECJ-4YB1C475K 
16 10uF +10% 2.00 PCC2169CT-ND§ 10.26 69.71 280.78 445.37 PCC2169TR-ND@§ 2,000 | 290.46/M ECJ-4YB1C106K 
22uF +20% 2.00 PCC2330CT-ND@§ 19.72 173.99 724.95 = PCC2330TR-ND@§ 1,000 811.94 ECJ-4YB1C226M 
47uF +20% 2.50 PCC2335CT-ND§ 36.29 328.86 1360.80 = PCC2335TR-ND@§ 1,000 1508.22 ECJ-4YB1C476M 
10 10yF +10% 2.00 PCC2170CT-ND@§ 10.26 69.71 280.78 445.37 PCC2170TR-ND@§ 2,000 | 290.46/M ECJ-4YB1A106K 
10yF +20% 1.40 PCC2238CT-ND@§ 7.57 51.40 207.03 328.39 PCC2238TR-ND@§ 2,000 | 214.17/M ECJ-8YB1A106M 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1760 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape 
Size wv a Digi-Key Pricing Digi-Key porsiand Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

10 22uUF +20% 2.50 PCC2228CT-ND@§ 9.13 73.49 300.65 _— PCC2228TR-ND§ 1,000 334.05 ECJ-4YB1A226M 
47uF +20% 2.50 PCC2334CT-ND@§ 35.08 317.90 1315.44 _ PCC2334TR-ND§ 1,000 1457.95 ECJ-4YB1A476M 
X5R 22uUF +20% 2.50 PCC2179CT-ND@§ 9.13 73.49 300.65 _ PCC2179TR-ND§ 1,000 334.05 ECJ-4YB0J226M 
6.3 47uF +10% 2.50 PCC2301CT-ND@§ 15.06 121.25 496.02 _ PCC2301TR-ND§ 1,000 551.13 ECJ-4YB0J476M 
100uF +20% 2.50 PCC2267CT-ND@§ 59.31 526.11 2200.08 = PCC2267TR-ND§ 1,000 2487.04 ECJ-4YB0J107M 
1210 | Ysv 25 10uF +80%/-20% | 1.60 PCC2171CT-ND@§ 5.31 36.08 145.32 230.51 PCC2171TR-ND§ 2,000 | 150.33/M ECJ-4YF1E106Z 
10 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2172CT-ND@§ 7.67 52.10 209.84 332.86 PCC2172TR-ND@§ 2,000 | 217.08/M ECJ-4YF1A226Z 
6.3 47uF +80%/-20% | 2.00 PCC2237CT-ND@§ 11.87 95.55 390.89 608.06 PCC2237TR-ND§ 2,000 | 405.37/M ECJ-4YF0J476Z 
16 10uF +80%/-20% | 2.00 PCC2306CT-ND@§ 6.71 44.10 150.33 _ PCC2306TR-ND§ 2,000 | 160.35/M ECJ-4YF1C106Z 
F 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2307CT-ND@§ 8.86 60.15 242.27 = PCC2307TR-ND§ 2,000 | 250.62/M ECJ-4YF1C226Z 
50 4.7uF +80%/-20% | 2.00 PCC2309CT-ND@§ 7.08 48.10 193.72 _ PCC2309TR-ND§ 2,000 | 200.40/M ECJ-4YF1H475Z 
10pF +80%/-20% | 2.00 PCC2308CT-ND@§ 7.67 52.10 209.84 = PCC2308TR-ND§ 2,000 | 217.08/M ECJ-4YF1H106Z 
25 10yF +20% 2.50 PCC2180CT-ND® 20.82 156.15 = = PCC2180TR-ND® 500 461.50 ECJ-5YB1E106M 
1812 — 16 22uF +20% 3.20 PCC2244CT-ND® 31.80 239.98 = = PCC2244TR-ND® 500 900.00 ECJ-5YB1C226M 
F 6.3 100uF +80%/-20% | 3.20 PCC2246CT-ND® 36.78 277.60 _ _ PCC2246TR-ND® 500 1041.00 ECJ-5YFOJ107Z 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes 


* PCC13-KIT-ND 0402/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) . $49.95 
Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each + PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $45.95 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. * PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . . $29.95 
* PCC7-KIT-ND 0805/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 * PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 
* PCC9-KIT-ND 0603/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) .. . $29.95 »* PCC17-KIT-ND 1206/NPO Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) . $89.95 


Panasonic (Uigh-Q (Microwave) Multilayer Chip Capacitors 0201 and Digi@Reel’° 


. . 
0402 High-Accuracy/High-Frequency : 
Features: * Lead Free * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Low Cap. with Tight Tolerance ¢ High Q value / Low ESR wa =i aia. 
at High Frequency. ¢ Ultra-Stable COG Performance (0430 ppm/°C) * 0201 and 0402 Miniature Sizes Applications (At Microwave wh TaN 
Frequency): * Impedance Matching Circuit * Resonant Circuit * Coupling Circuit Application Examples: « RF modules, VCO, BPF, (2 wy 
DUP, PA, etc. * Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. T | { LA 
Size Code (EIA) L Ww T L1/L2 nai is! pr 
0201 0.60+0.03 0.30+0.03 0.30 0.15+0.05 9 
0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.50 0.20+0.10 Dimensions inimrt 
Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code | Type | DC Cap. Tolerance Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10pF +0.05pF PCC2337CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2337TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZER108 
-20pF +0.05pF PCC2338CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2338TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZER208 
-30pF +0.05pF PCC2339CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2339TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZER308 
-A0pF +0.05pF PCC2340CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2340TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZER408 
-50pF +0.05pF PCC2341CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2341TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZER508 
-60pF +0.075pF PCC2342CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2342TR-ND@® 15,000 53.79/M ECD-GZER609 
-70pF +0.075pF PCC2343CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2343TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZER709 
-80pF +0.075pF PCC2344CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2344TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZER809 
-90pF +0.075pF PCC2345CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2345TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZER909 
1.0pF +0.10pF PCC2346CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2346TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2347CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2347TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE1R1B 
0201 CoG 25 1.2pF +0.10pF PCC2348CT-ND®* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2348TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2349CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2349TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE1R3B 
1.5pF +0.10pF PCC2350CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2350TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2351CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2351TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2352CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2352TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2353CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2353TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE2ROB 
2.2pF +0.10pF PCC2356CT-ND@* 39 3.44 21.49 68.77 107.45 PCC2356TR-ND@ 15,000 66.62/M ECD-GZE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2357CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2357TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2358CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2358TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2359CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2359TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2360CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2360TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2361CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2361TR-ND® 15,000 53.79/M ECD-GZE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2362CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2362TR-ND@ 15,000 53.79/M ECD-GZE4R7C 
-10pF +0.05pF PCC2190CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2190TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOER108 
-20pF +0.05pF PCC2192CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2192TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOER208 
-30pF +0.05pF PCC2194CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2194TR-ND@® 10,000 56.70/M ECD-GOER308 
-A0pF +0.05pF PCC2196CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2196TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOER408 
-50pF +0.05pF PCC2198CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2198TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOER508 
-55pF +0.075pF PCC2199CT-ND _ 2.55 16.88 63.75 101.25 | = = ECD-GOER559 
.60pF +0.075pF PCC2200CT-NDt+ 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2200TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOER609 
-70pF +0.075pF PCC2202CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2202TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOER709 
-80pF +0.075pF PCC2204CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2204TR-ND@® 10,000 56.70/M ECD-GOER809 
-90pF +0.075pF PCC2206CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2206TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOER909 
1.0pF +0.10pF PCC2252CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2252TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2209CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2209TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF +0.10pF PCC2210CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2210TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2211CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2211TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE1R3B 
0402 | coG 25 1.5pF +0.10pF PCC2213CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2213TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2214CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2214TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2216CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2216TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2218CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2218TR-ND@® 10,000 56.70/M ECD-GOE2ROB 
2.2pF +0.10pF PCC2253CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2253TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2254CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2254TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2255CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2255TR-ND@® 10,000 56.70/M ECD-GOE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2256CT-NDt+ 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2256TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2258CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2258TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2259CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2259TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2260CT-NDt+ 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2260TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE4R7C 
5.6pF +0.25pF PCC2261CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2261TR-ND@ 10,000 56.70/M ECD-GOE5R6C 
6.8pF +0.25pF PCC2262CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2262TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE6R8C 
8.2pF +0.25pF PCC2263CT-NDt+ 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2263TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE8R2C 
10.0pF +0.25pF PCC2264CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 PCC2264TR-ND@® 10,000 56.70/M ECD-G0E100C 
12pF 45% PCC2265CT-NDt 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2265TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-G0E120J 
15pF +5% PCC2266CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2266TR-ND® 10,000 56.70/M ECD-GOE150J 


@ RoHS Compliant 
*PCC19-KIT-ND Digi-Key® 0201/High-Q Series Kit 20 each of 21 values denoted (420 total pieces) 
t+ PCC20-KIT-ND Digi-Key® 0402/High-Q Series Kit 20 each of 30 values denoted (600 total pieces) 


Digi@Reel 


$59.00 
.- $59.00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1761 


v "i - = 
A V, . . . . Size Dimensions - mm 
E:NY/)( Multilayer Ceramic Chip Capacitors Ce ae 
0201 0.60 +0.03 | 0.30 +0.03 | 0.15 +0.05 

COG (NPO) Dielectric: + EIA class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics 0402 1.00 +0.10 | 0.50+0.10 | 0.25+0.15 
available * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C » Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C which is 0603 1.60 +0.15 | 0.81 0.15 | 0.35 +0.15 
ieee than pan AC tee ae 2 soso . - 0805 | 2.01 +0.20 | 1.25 20.20 | 0.50 +0.25 aS <w 
X7R/X7S/X8R Dielectric: . Formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA class II materials ¢ Its 08 3.20 20.20 aoe 2070 one 208 <a plc 
temperature variation of capacitance is within +15%(X7R/X8R), +22%(X7S) from -55°C ~ 125°C from -55°C ~ 150°C (X8R) 1808 4.57 £0.25 | 2.03 40.25 | 0.64 £0.39 
XS5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of 7812 4.50 +£0.30 | 3.20+0.20 | 0.64 +0.36 
capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating temperature range: -55°C ~ 85°C 1825 4.50 +0.30 | 6.40 +0.30 | 0.64 +0.39 L- 
Y5V Dielectric: * Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range »* They have a wide 2220 5.70 +0.40 | 5.00 +0.40 | 0.64 +0.39 t 
temperature characteristic of +22% ~ 82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C ~ 85°C 2225 5.72 +0.25 | 6.35 +0.25 | 0.64 +0.39 

Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Code | Type DC | Capacitance | Tolerance mm Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

-5pF +.25pF 0.33 478-1000-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1000-2-ND 15,000 45.00/M 02013A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.33 478-1001-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1001-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.33 478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1002-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.33 478-1003-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1003-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.33 478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1004-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.33 478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1005-2-ND 15,000 81.00/M 02013A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.33 478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1006-2-ND 15,000 81.00/M 02013A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.33 478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1007-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.33 478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1008-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.33 478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1009-2-ND 15,000 81.00/M 02013A4R7CAT2A 

25V 5.6pF +.25pF 0.33 478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1010-2-ND 15,000 81.00/M 02013A5R6CAT2A 

6.8pF +.25pF 0.33 478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1011-2-ND 15,000 81.00/M 02013A6R8CAT2A 

8.2pF +.25pF 0.33 478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1012-2-ND 15,000 81.00/M 02013A8R2CAT2A 

CoG 9.0pF +.25pF 0.33 478-1013-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1013-2-ND 15,000 45.00/M 02013A9ROCAT2A 
(NPO) 10pF 25% 0.33 | 478-1014-1-ND 2.75 16.25, 46.88 | _478-1014-2-ND 15,000 | _45.00/M_| 02013A100JAT2A 
12pF 45% 0.33 478-1015-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1015-2-ND 15,000 45.00/M 02013A120JAT2A 

15pF +5% 0.33 478-1016-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1016-2-ND 15,000 45.00/M 02013A150JAT2A 

18pF +5% 0.33 478-1017-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1017-2-ND 15,000 45.00/M 02013A180JAT2A 

22pF +5% 0.33 478-1018-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1018-2-ND 15,000 45.00/M 02013A220JAT2A 

27pF 45% 0.33 478-1019-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1019-2-ND 15,000 45.00/M 02013A270JAT2A 

33pF 5% 0.33 478-1020-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1020-2-ND 15,000 45.00/M 02013A330JAT2A 

39pF 45% 0.33 478-1021-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1021-2-ND 15,000 45.00/M 0201 YA390JAT2A 

16V 47pF +5% 0.33 478-1022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1022-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA470JAT2A 

56pF 45% 0.33 478-1023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1023-2-ND 15,000 45.00/M 0201YAS560JAT2A 

68pF +5% 0.33 478-1024-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1024-2-ND 15,000 45.00/M 0201 YA680JAT2A 

10Vv 82pF +5% 0.33 478-1025-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1025-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZA820JAT2A 

100pF +5% 0.33 478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1026-2-ND 15,000 90.00/M 0201ZA101JAT2A 

100pF +10% 0.33 478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1027-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC101KAT2A 

0201 120pF +10% 0.33 478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1028-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC121KAT2A 
150pF +10% 0.33 478-1029-1-ND 2.75. 16.25 46.88 | 478-1029-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC151KAT2A 

180pF +10% 0.33 478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1030-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC181KAT2A 

220pF +10% 0.33 478-1031-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1031-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC221KAT2A 

270pF +10% 0.33 478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1032-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC271KAT2A 

X7R 16V 330pF +10% 0.33 478-1033-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1033-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC331KAT2A 
390pF +10% 0.33 478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1034-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC391KAT2A 

470pF +10% 0.33 478-1035-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1035-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC471KAT2A 

560pF +10% 0.33 478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-1036-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC561KAT2A 

680pF +10% 0.33 478-1037-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1037-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC681KAT2A 

820pF +10% 0.33 478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-1038-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC821KAT2A 

1000pF +10% 0.33 478-1039-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1039-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC102KAT2A 

1200pF +10% 0.33 478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1040-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD122KAT2A 

1500pF +10% 0.33 478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1041-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD152KAT2A 

1800pF +10% 0.33 478-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1042-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD182KAT2A 

2200pF +10% 0.33 478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1043-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD222KAT2A 

2700pF +10% 0.33 478-1044-1-ND 6.60 39.00 112.50 [eS = = 0201ZD272KAT2A 

X5R 10Vv 3300pF +10% 0.33 478-1045-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1045-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD332KAT2A 
3900pF +10% 0.33 478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1046-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD392KAT2A 

4700pF +10% 0.33 478-1047-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1047-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD472KAT2A 

5600pF +10% 0.33 478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1048-2-ND 15,000 117.00/M 0201ZD562KAT2A 

6800pF +10% 0.33 478-1049-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1049-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD682KAT2A 

8200pF +10% 0.33 478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1050-2-ND 15,000 126.00/M 0201ZD822KAT2A 

10000pF +10% 0.33 478-1051-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1051-2-ND 15,000 18.00/M 0201ZD103KAT2A 

10V 10000pF +80 -20% 0.33 478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1052-2-ND 15,000 135.00/M 0201ZG103ZAT2A 
15000pF +80 -20% 0.33 478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1053-2-ND 15,000 135.00/M 02016G153ZAT2A 

Y5V 6.3V 22000pF +80 -20% 0.33 478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1054-2-ND 15,000 135.00/M 02016G223ZAT2A 
7 33000pF +80 -20% 0.33 478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1055-2-ND 15,000 135.00/M 02016G333ZAT2A 

47000pF +80 -20% 0.33 478-1056-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1056-2-ND 15,000 108.00/M 02016G473ZAT2A 

-5pF +.25pF 0.56 478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1057-2-ND 10,000 54.00/M 04025A0R5CAT2A 

5pF +.10pF 0.56 478-3656-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3656-2-ND 10,000 59.00/M 04025A0R5BAT2A 
1.0pF +.25pF 0.56 478-1058-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1058-2-ND 10,000 18.00/M 04025A1ROCAT2A 
1.0pF +.10pF 0.56 478-3659-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3659-2-ND 10,000 59.00/M 04025A1ROBAT2A 
1.2pF +.25pF 0.56 478-1059-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1059-2-ND 10,000 72.00/M 04025A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.56 478-1060-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1060-2-ND 10,000 18.00/M 04025A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.56 478-1061-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1061-2-ND 10,000 54.00/M 04025A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.56 478-1062-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1062-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.56 478-1063-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1063-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.56 478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1064-2-ND 10,000 54.00/M 04025A3R3CAT2A 
3.9pF +.10pF 0.56 478-5129-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 | 478-5129-2-ND NEW! 10,000 18.00/M 04025A3R9BAT2A 
3.9pF +.25pF 0.56 478-1065-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1065-2-ND 10,000 54.00/M 04025A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.56 478-1066-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1066-2-ND 10,000 54.00/M 04025A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.56 478-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1067-2-ND 10,000 54.00/M 04025A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.56 478-1068-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1068-2-ND 10,000 54.00/M 04025A6R8CAT2A 

0402 CoG 50V 8.2pF +.25pF 0.56 478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1069-2-ND 10,000 54.00/M 04025A8R2CAT2A 
(NPO) 10pF +.25pF 0.56 478-3657-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3657-2-ND 10,000 54.00/M 04025A100CAT2A 
10pF 45% 0.56 478-1070-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1070-2-ND 10,000 18.00/M 04025A100JAT2A 
12pF 45% 0.56 478-1071-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1071-2-ND 10,000 18.00/M 04025A120JAT2A 
15pF 41% 0.56 478-5126-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 | 478-5126-2-ND NEW! 10,000 153.00/M 04025A150FAT2A 
15pF 45% 0.56 478-1072-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1072-2-ND 10,000 18.00/M 04025A150JAT2A 
18pF +1% 0.56 478-5128-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 | 478-5128-2-ND NEW! 10,000 153.00/M 04025A180FAT2A 
18pF 45% 0.56 478-1073-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1073-2-ND 10,000 18.00/M 04025A180JAT2A 
22pF 45% 0.56 478-1074-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1074-2-ND 10,000 18.00/M 04025A220JAT2A 
22pF +10% 0.56 478-3660-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3660-2-ND 10,000 54.00/M 04025A220KAT2A 
27pF +5% 0.56 478-1075-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1075-2-ND 10,000 18.00/M 04025A270JAT2A 
33pF +5% 0.56 478-1076-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1076-2-ND 10,000 18.00/M 04025A330JAT2A 
39pF 45% 0.56 478-1077-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1077-2-ND 10,000 18.00/M 04025A390JAT2A 
47pF 45% 0.56 478-1078-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1078-2-ND 10,000 18.00/M 04025A470JAT2A 
56pF +5% 0.56 478-1079-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1079-2-ND 10,000 18.00/M 04025A560JAT2A 
68pF +5% 0.56 478-1080-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1080-2-ND 10,000 18.00/M 04025A680JAT2A 
82pF 45% 0.56 478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1081-2-ND 10,000 54.00/M 04025A820JAT2A 
(Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100pF 45% 0.56 478-1082-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1082-2-ND 10,000 18.00/M 04025A101JAT2A 
100pF +1% 0.56 478-3658-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-3658-2-ND 10,000 144.00/M 04025A101FAT2A 
100pF +10% 0.56 478-4979-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 478-4979-2-ND NEW! 10,000 10.00/M 04025A101KAT2A 
CoG 50V 120pF +5% 0.56 478-1083-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1083-2-ND 10,000 18.00/M 04025A121JAT2A 
(NPO) 150pF +5% 0.56 478-1084-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1084-2-ND 10,000 18.00/M 04025A151JAT2A 
150pF +10% 0.56 478-5127-1-ND NEW! 6.38 37.70 108.75 | 478-5127-2-ND NEW! 10,000 104.00/M 04025A151KAT2A 
180pF +5% 0.56 478-1085-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1085-2-ND 10,000 18.00/M 04025A181JAT2A 
25V 220pF +5% 0.56 478-5125-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 478-5125-2-ND NEW! 10,000 54.00/M 04023A221JAT2A 
100pF +10% 0.56 478-1089-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1089-2-ND 10,000 36.00/M 04025C101KAT2A 
120pF +10% 0.56 478-1090-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1090-2-ND 10,000 18.00/M 04025C121KAT2A 
150pF +10% 0.56 478-1091-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1091-2-ND 10,000 18.00/M 04025C151KAT2A 
180pF +10% 0.56 478-1092-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1092-2-ND 10,000 18.00/M 04025C181KAT2A 
220pF +10% 0.56 478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1093-2-ND 10,000 54.00/M 04025C221KAT2A 
270pF +10% 0.56 478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1094-2-ND 10,000 54.00/M 04025C271KAT2A 
330pF +10% 0.56 478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1095-2-ND 10,000 54.00/M 04025C331KAT2A 
330pF +5% 0.56 478-3662-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3662-2-ND 10,000 68.00/M 04025C331JAT2A 
390pF +10% 0.56 478-1096-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1096-2-ND 10,000 18.00/M 04025C391KAT2A 
470pF +10% 0.56 478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1097-2-ND 10,000 54.00/M 04025C471KAT2A 
470pF +5% 0.56 478-3663-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3663-2-ND 10,000 68.00/M 04025C471JAT2A 
560pF +10% 0.56 478-1098-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1098-2-ND 10,000 18.00/M 04025C561KAT2A 
680pF +10% 0.56 478-1099-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1099-2-ND 10,000 18.00/M 04025C681KAT2A 
820pF +10% 0.56 478-1100-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1100-2-ND 10,000 18.00/M 04025C821KAT2A 
50V 1000pF +5% 0.56 478-3661-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3661-2-ND 10,000 68.00/M 04025C102JAT2A 
1000pF +10% 0.56 478-1101-1-ND 61 3.58 10.31 478-1101-2-ND 10,000 10.00/M 04025C102KAT2A 
1000pF +20% 0.56 478-5130-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 478-5130-2-ND NEW! 10,000 10.00/M 04025C102MAT2A 
1200pF +10% 0.56 478-1102-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1102-2-ND 10,000 18.00/M 04025C122KAT2A 
1500pF +10% 0.56 478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M 04025C152KAT2A 
1800pF +10% 0.56 478-1104-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1104-2-ND 10,000 54.00/M 04025C182KAT2A 
2200pF +5% 0.56 478-5131-1-ND NEW! 4.18 24.70 71.25 | 478-5131-2-ND NEW! 10,000 68.00/M 04025C222JAT2A 
X7R 2200pF +10% 0.56 478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1105-2-ND 10,000 45.00/M 04025C222KAT2A 
2700pF +10% 0.56 478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1106-2-ND 10,000 54.00/M 04025C272KAT2A 
3300pF 45% 0.56 478-5132-1-ND NEW! 6.82 40.30 116.25 | 478-5132-2-ND NEW! 10,000 112.00/M 04025C332JAT2A 
3300pF +10% 0.56 478-1107-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1107-2-ND 10,000 18.00/M 04025C332KAT2A 
3900pF +10% 0.56 478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1108-2-ND 10,000 54.00/M 04025C392KAT2A 
0402 4700pF +10% 0.56 478-1109-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1109-2-ND 10,000 18.00/M 04025C472KAT2A 
5600pF +10% 0.56 478-1110-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1110-2-ND 10,000 36.00/M 04025C562KAT2A 
6800pF +10% 0.56 478-1111-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1111-2-ND 10,000 36.00/M 04025C682KAT2A 
8200pF +10% 0.56 478-1112-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1112-2-ND 10,000 36.00/M 04025C822KAT2A 
25V 10000pF +10% 0.56 478-1113-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1113-2-ND 10,000 54.00/M 04023C103KAT2A 
10000pF +5% 0.56 478-3664-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3664-2-ND 10,000 68.00/M 0402YC103JAT2A 
10000pF +20% 0.56 478-3665-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3665-2-ND 10,000 50.00/M 0402YC103MAT2A 
10000pF +10% 0.56 478-1114-1-ND 55 3.25 9.38 | 478-1114-2-ND 10,000 9.00/M 0402YC103KAT2A 
16V 12000pF +10% 0.56 478-1115-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1115-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC123KAT2A 
15000pF +10% 0.56 478-1116-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1116-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC153KAT2A 
18000pF +10% 0.56 478-1117-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1117-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC183KAT2A 
22000pF +5% 0.56 478-3666-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3666-2-ND 10,000 68.00/M 0402YC223JAT2A 
22000pF +10% 0.56 478-1118-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1118-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC223KAT2A 
27000pF +10% 0.56 478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1119-2-ND 10,000 68.00/M 0402ZC273KAT2A 
10V 33000pF +10% 0.56 478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1120-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC333KAT2A 
39000pF +10% 0.56 478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1121-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC393KAT2A 
27000pF +10% 0.56 478-1122-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1122-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD273KAT2A 
33000pF +10% 0.56 478-1123-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1123-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD333KAT2A 
16V 39000pF +10% 0.56 478-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1124-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD393KAT2A 
47000pF +10% 0.56 478-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1125-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD473KAT2A 
AQUF +10% 0.56 478-1126-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1126-2-ND 10,000 36.00/M 0402YD104KAT2A 
X5R 47000pF +10% 0.56 478-3667-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-3667-2-ND 10,000 135.00/M 0402ZD473KAT2A 
10v 68000pF +10% 0.56 478-1128-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1128-2-ND 10,000 18.00/M 0402ZD683KAT2A 
10UF +10% 0.56 478-1129-1-ND at 4.55 13.13 | 478-1129-2-ND 10,000 13.00/M 0402ZD104KAT2A 
1.0uF +10% 0.56 478-4596-1-ND 4.03 33.56 111.88 | 478-4596-2-ND 10,000 125.00/M 0402ZD105KAT2A 
6.3V .22UF +10% 0.56 478-1132-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1132-2-ND 10,000 45.00/M 04026D224KAT2A 
2 1.0uF +10% 0.56 478-2583-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-2583-2-ND 10,000 54.00/M 04026D105KAT2A 
4.0V 2.2uF +20% 0.56 478-4524-1-ND 3.60 30.00 100.00 | 478-4524-2-ND 10,000 112.00/M 04024D225MAT2A 
50V 10000pF +80 -20% 0.56 478-1133-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1133-2-ND 10,000 36.00/M 04025G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.56 478-1134-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1134-2-ND 10,000 36.00/M 04025G223ZAT2A 
Ysv 47000pF +80 -20% 0.56 478-1136-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1136-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG473ZAT2A 
16V 68000pF +80 -20% 0.56 478-1137-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1137-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG683ZAT2A 
QUF +80 -20% 0.56 478-1138-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1138-2-ND 10,000 18.00/M 0402YG104ZAT2A 
10V .22UF +80 -20% 0.56 478-1139-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1139-2-ND 10,000 36.00/M 0402ZG224ZAT2A 
-5pF +.25pF 0.90 478-4980-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4980-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A0R5CAT2A 
1.0pF +.10pF 0.90 478-3677-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-3677-2-ND 4,000 162.00/M 06031A1ROBAT2A 
1.0pF +.25pF 0.90 478-4983-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4983-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.90 478-5134-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-5134-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.90 478-4984-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4984-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.90 478-4985-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4985-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A1R8CAT2A 
2.0pF +.25pF 0.90 478-3685-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3685-2-ND 4,000 36.00/M 06031A2ROCAT2A 
2.2pF +.10pF 0.90 478-3686-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-3686-2-ND 4,000 162.00/M 06031A2R2BAT2A 
2.2pF +.25pF 0.90 478-4987-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4987-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.90 478-4988-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4988-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A2R7CAT2A 
3.0pF +.25pF 0.90 478-3690-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3690-2-ND 4,000 36.00/M 06031A3ROCAT2A 
3.3pF +.10pF 0.90 478-5137-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 | 478-5137-2-ND NEW! 4,000 162.00/M 06031A3R3BAT2A 
3.3pF +.25pF 0.90 478-4990-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4990-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.90 478-4991-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4991-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A3R9CAT2A 
4.0pF +.25pF 0.90 478-3693-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3693-2-ND 4,000 36.00/M 06031A4ROCAT2A 
4.7pF +.10pF 0.90 478-3694-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-3694-2-ND 4,000 162.00/M 06031A4R7BAT2A 
0603 CoG 100V 4.7pF +.25pF 0.90 478-4992-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4992-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A4R7CAT2A 
(NPO) 5.0pF +.25pF 0.90 478-3696-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3696-2-ND 4,000 36.00/M 06031ASROCAT2A 
5.6pF +.25pF 0.90 478-4994-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4994-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.90 478-4995-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4995-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A6R8CAT2A 
8.0pF +.25pF 0.90 478-3697-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3697-2-ND 4,000 36.00/M 06031A8ROCAT2A 
8.2pF +.25pF 0.90 478-4997-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-4997-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06031A8R2CAT2A 
10pF +.25pF 0.90 478-3668-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 478-3668-2-ND 4,000 70.00/M 06031A100CAT2A 
10pF +5% 0.90 478-1140-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1140-2-ND 4,000 34.00/M 06031A100JAT2A 
10pF 42% 0.90 478-3669-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-3669-2-ND 4,000 90.00/M 06031A100GAT2A 
10pF +10% 0.90 478-3670-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3670-2-ND 4,000 32.00/M 06031A100KAT2A 
12pF 45% 0.90 478-4981-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-4981-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031A120JAT2A 
13pF 45% 0.90 478-3674-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3674-2-ND 4,000 34.00/M 06031A130JAT2A 
15pF +5% 0.90 478-1141-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1141-2-ND 4,000 18.00/M 06031A150JAT2A 
15pF +10% 0.90 478-3675-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3675-2-ND 4,000 32.00/M 06031A150KAT2A 
18pF 45% 0.90 478-4982-1-ND NEW! 1.21 7.15 20.63 | 478-4982-2-ND NEW! 4,000 20.00/M 06031A180JAT2A 
18pF +10% 0.90 478-5133-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 | 478-5133-2-ND NEW! 4,000 32.00/M 06031A180KAT2A 
20pF +5% 0.90 478-3678-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3678-2-ND 4,000 34.00/M 06031A200JAT2A 
22pF 42% 0.90 478-5135-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 | 478-5135-2-ND NEW! 4,000 90.00/M 06031A220GAT2A 
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I:N/\{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) i) Reel 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

22pF +5% 0.90 478-1142-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1142-2-ND 4,000 18.00/M 06031A220JAT2A 

22pF +10% 0.90 478-3679-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3679-2-ND 4,000 32.00/M 06031A220KAT2A 

27pF +1% 0.90 478-3681-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3681-2-ND 4,000 108.00/M 06031A270FAT2A 

27pF 42% 0.90 478-3682-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-3682-2-ND 4,000 90.00/M 06031A270GAT2A 

27pF 45% 0.90 478-4986-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 478-4986-2-ND NEW! 4,000 32.00/M 06031A270JAT2A 

27pF +10% 0.90 478-3683-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3683-2-ND 4,000 32.00/M 06031A270KAT2A 

30pF +5% 0.90 478-3687-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3687-2-ND 4,000 34.00/M 06031A300JAT2A 

33pF +1% 0.90 478-3688-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3688-2-ND 4,000 108.00/M 06031A330FAT2A 

33pF 42% 0.90 478-5136-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 478-5136-2-ND NEW! 4,000 90.00/M 06031A330GAT2A 

33pF +5% 0.90 478-1143-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1143-2-ND 4,000 18.00/M 06031A330JAT2A 

33pF +10% 0.90 478-3689-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3689-2-ND 4,000 32.00/M 06031A330KAT2A 

39pF 45% 0.90 478-4989-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 478-4989-2-ND NEW! 4,000 16.00/M 06031A390JAT2A 

47pF 41% 0.90 478-3691-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3691-2-ND 4,000 108.00/M 06031A470FAT2A 

47pF 42% 0.90 478-5138-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 478-5138-2-ND NEW! 4,000 90.00/M 06031A470GAT2A 

47pF +5% 0.90 478-1144-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1144-2-ND 4,000 18.00/M 06031A470JAT2A 

100V 47pF +10% 0.90 478-3692-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3692-2-ND 4,000 32.00/M 06031A470KAT2A 

51pF +5% 0.90 478-3695-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3695-2-ND 4,000 34.00/M 06031A510JAT2A 

56pF 42% 0.90 478-5139-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 478-5139-2-ND NEW! 4,000 90.00/M 06031A560GAT2A 

56pF 45% 0.90 478-4993-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-4993-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031A560JAT2A 

68pF +5% 0.90 478-1145-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1145-2-ND 4,000 18.00/M 06031A680JAT2A 

82pF +5% 0.90 478-4996-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-4996-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031A820JAT2A 

100pF +5% 0.90 478-1146-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1146-2-ND 4,000 18.00/M 06031A101JAT2A 

100pF 41% 0.90 478-3671-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3671-2-ND 4,000 108.00/M 06031A101FAT2A 

100pF +10% 0.90 478-3672-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3672-2-ND 4,000 32.00/M 06031A101KAT2A 

120pF +5% 0.90 478-3673-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3673-2-ND 4,000 34.00/M 06031A121JAT2A 

150pF +5% 0.90 478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1147-2-ND 4,000 81.00/M 06031A151JAT2A 

150pF +10% 0.90 478-3676-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3676-2-ND 4,000 36.00/M 06031A151KAT2A 

220pF +10% 0.90 478-3680-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3680-2-ND 4,000 36.00/M 06031A221KAT2A 

220pF 45% 0.90 478-1148-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1148-2-ND 4,000 38.00/M 06031A221JAT2A 

270pF +5% 0.90 478-3684-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3684-2-ND 4,000 68.00/M 06031A271JAT2A 

330pF +5% 0.90 478-1149-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1149-2-ND 4,000 68.00/M 06031A331JAT2A 

-5pF +.25pF 0.90 478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M O6035A0R5CAT2A 

1.0pF +.25pF 0.90 478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1151-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1ROCAT2A 

1.2pF +.25pF 0.90 478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R2CAT2A 

1.5pF +.25pF 0.90 478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R5CAT2A 

coG 1.8pF +.25pF 0.90 478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1154-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R8CAT2A 

(NPO) 2.2pF +.25pF 0.90 478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R2CAT2A 

2.7pF +.25pF 0.90 478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1156-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R7CAT2A 

3.3pF +.25pF 0.90 478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1157-2-ND 4,000 34.00/M 06035A3R3CAT2A 

3.9pF +.25pF 0.90 478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M O06035A3R9CAT2A 

4.7pF +.25pF 0.90 478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1159-2-ND 4,000 34.00/M 06035A4R7CAT2A 

5.6pF +.25pF 0.90 478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1160-2-ND 4,000 34.00/M O6035A5R6CAT2A 

6.8pF +.25pF 0.90 478-1161-1-ND 99 5.85 16.88 | 478-1161-2-ND 4,000 16.00/M O6035A6R8CAT2A 

8.2pF +.25pF 0.90 478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M 06035A8R2CAT2A 

10pF +5% 0.90 478-1163-1-ND 99 5.85 16.88 478-1163-2-ND 4,000 16.00/M 06035A100JAT2A 

12pF +5% 0.90 478-1164-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1164-2-ND 4,000 27.00/M 06035A120JAT2A 

15pF +5% 0.90 478-1165-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1165-2-ND 4,000 18.00/M 06035A150JAT2A 

18pF 45% 0.90 478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1166-2-ND 4,000 34.00/M 06035A180JAT2A 

22pF 45% 0.90 478-1167-1-ND 72 4.23 12.19 | 478-1167-2-ND 4,000 12.00/M 06035A220JAT2A 

27pF +5% 0.90 478-1168-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1168-2-ND 4,000 18.00/M 06035A270JAT2A 

0603 33pF +5% 0.90 478-1169-1-ND -99 5.85 16.88 478-1169-2-ND 4,000 16.00/M 06035A330JAT2A 

50V 39pF 45% 0.90 478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M O6035A390JAT2A 

47pF 45% 0.90 478-1171-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1171-2-ND 4,000 18.00/M 06035A470JAT2A 

56pF +5% 0.90 478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M O6035A560JAT2A 

68pF 45% 0.90 478-1173-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1173-2-ND 4,000 36.00/M O6035A680JAT2A 

82pF +5% 0.90 478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1174-2-ND 4,000 34.00/M 06035A820JAT2A 

100pF +5% 0.90 478-1175-1-ND 72 4.23 12.19 | 478-1175-2-ND 4,000 12.00/M 06035A101JAT2A 

100pF +10% 0.90 478-3717-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3717-2-ND 4,000 32.00/M 06035A101KAT2A 

120pF +5% 0.90 478-1176-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1176-2-ND 4,000 36.00/M 06035A121JAT2A 

150pF +5% 0.90 478-1177-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1177-2-ND 4,000 18.00/M 06035A151JAT2A 

150pF +10% 0.90 478-5143-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-5143-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06035A151KAT2A 

180pF 45% 0.90 478-1178-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1178-2-ND 4,000 18.00/M 06035A181JAT2A 

220pF 45% 0.90 478-1179-1-ND 99 5.85 16.88 | 478-1179-2-ND 4,000 16.00/M 06035A221JAT2A 

220pF +1% 0.90 478-3719-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3719-2-ND 4,000 108.00/M 06035A221FAT2A 

270pF +5% 0.90 478-1180-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1180-2-ND 4,000 18.00/M 06035A271JAT2A 

330pF +5% 0.90 478-1181-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1181-2-ND 4,000 36.00/M 06035A331JAT2A 

330pF +10% 0.90 478-5144-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-5144-2-ND NEW! 4,000 36.00/M 06035A331KAT2A 

390pF +5% 0.90 478-1182-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1182-2-ND 4,000 36.00/M 06035A391JAT2A 

470pF 45% 0.90 478-1183-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1183-2-ND 4,000 14.00/M 06035A471JAT2A 

470pF +10% 0.90 478-3720-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3720-2-ND 4,000 49.00/M 06035A471KAT2A 

560pF 5% 0.90 478-1184-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1184-2-ND 4,000 36.00/M 06035A561JAT2A 

1000pF +1% 0.90 478-5005-1-ND NEW! 19.80 117.00 337.50 | 478-5005-2-ND NEW! 4,000 324.00/M 06035A102FAT2A 

1000pF +10% 0.90 478-3718-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3718-2-ND 4,000 58.00/M 06035A102KAT2A 

220pF +10% 0.86 478-1190-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1190-2-ND 4,000 18.00/M 06032C221KAT2A 

330pF +10% 0.86 478-1191-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1191-2-ND 4,000 18.00/M 06032C331KAT2A 

200V 470pF +10% 0.86 478-1192-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1192-2-ND 4,000 18.00/M 06032C471KAT2A 

680pF +10% 0.86 478-1193-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1193-2-ND 4,000 18.00/M 06032C681KAT2A 

1000pF +10% 0.86 478-1194-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1194-2-ND 4,000 18.00/M 06032C102KAT2A 

220pF +10% 0.86 478-1195-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1195-2-ND 4,000 18.00/M 06031C221KAT2A 

330pF +10% 0.86 478-1196-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1196-2-ND 4,000 18.00/M 06031C331KAT2A 

330pF 45% 0.86 478-3707-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3707-2-ND 4,000 49.00/M 06031C331JAT2A 

390pF +10% 0.90 478-5140-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-5140-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C391KAT2A 

470pF +10% 0.86 478-1197-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1197-2-ND 4,000 18.00/M 06031C471KAT2A 

470pF +5% 0.86 478-3709-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3709-2-ND 4,000 49.00/M 06031C471JAT2A 

560pF +10% 0.90 478-5002-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-5002-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C561KAT2A 

680pF +10% 0.86 478-1198-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1198-2-ND 4,000 18.00/M 06031C681KAT2A 

X7R 680pF +5% 0.86 478-3712-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3712-2-ND 4,000 49.00/M 06031C681JAT2A 

820pF +10% 0.90 478-5141-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-5141-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C821KAT2A 

1000pF +5% 0.86 478-3698-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3698-2-ND 4,000 49.00/M 06031C102JAT2A 

100V 1000pF +20% 0.86 478-3699-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3699-2-ND 4,000 32.00/M 06031C102MAT2A 

1000pF +10% 0.86 478-1199-1-ND red 4.55 13.13 | 478-1199-2-ND 4,000 13.00/M 06031C102KAT2A 

1200pF +5% 0.86 478-3702-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3702-2-ND 4,000 49.00/M 06031C122JAT2A 

1200pF +10% 0.90 478-4998-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-4998-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C122KAT2A 

1500pF +10% 0.86 478-1200-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1200-2-ND 4,000 34.00/M 06031C152KAT2A 

1500pF 45% 0.86 478-3703-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3703-2-ND 4,000 49.00/M 06031C152JAT2A 

1800pF 45% 0.86 478-3704-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3704-2-ND 4,000 49.00/M 06031C182JAT2A 

1800pF +10% 0.90 478-4999-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-4999-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C182KAT2A 

2200pF +10% 0.86 478-1201-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1201-2-ND 4,000 34.00/M 06031C222KAT2A 

2200pF +5% 0.86 478-3705-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3705-2-ND 4,000 49.00/M 06031C222JAT2A 

2700pF 45% 0.86 478-3706-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3706-2-ND 4,000 49.00/M 06031C272JAT2A 

2700pF +10% 0.90 478-5000-1-ND NEW! 1.24 7.35 21.19 | 478-5000-2-ND NEW! 4,000 20.00/M 06031C272KAT2A 

(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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I:N/{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) DigiReel° 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3300pF +10% 0.86 478-1202-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1202-2-ND 4,000 34.00/M 06031C332KAT2A 
3300pF +5% 0.86 478-3708-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3708-2-ND 4,000 49.00/M 06031C332JAT2A 
3900pF +10% 0.90 478-5001-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-5001-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C392KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1203-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1203-2-ND 4,000 34.00/M 06031C472KAT2A 
4700pF +5% 0.86 478-3710-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3710-2-ND 4,000 49.00/M 06031C472JAT2A 
100V 5600pF +5% 0.86 478-3711-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3711-2-ND 4,000 49.00/M 06031C562JAT2A 
5600pF +10% 0.90 478-5003-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-5003-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C562KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1204-2-ND 4,000 34.00/M 06031C682KAT2A 
8200pF +10% 0.90 478-5004-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 | 478-5004-2-ND NEW! 4,000 34.00/M 06031C822KAT2A 
10000pF +5% 0.86 478-3700-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3700-2-ND 4,000 49.00/M 06031C103JAT2A 
10000pF +20% 0.86 478-3701-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3701-2-ND 4,000 59.00/M 06031C103MAT2A 
10000pF +10% 0.86 478-1205-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1205-2-ND 4,000 74.00/M 06031C103KAT2A 
180pF +10% 0.86 478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M 06035C181KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M 06035C221KAT2A 
270pF +10% 0.86 478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M 06035C271KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M 06035C331KAT2A 
390pF +10% 0.86 478-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M 06035C391KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1211-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1211-2-ND 4,000 11.00/M 06035C471KAT2A 
560pF +10% 0.86 478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M 06035C561KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M 06035C681KAT2A 
820pF +10% 0.86 478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M 06035C821KAT2A 
1000pF +5% 0.90 478-5006-1-ND NEW! 1.21 7.15 20.63 | 478-5006-2-ND NEW! 4,000 20.00/M 06035C102JAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1215-1-ND 55 3.25 9.38 | 478-1215-2-ND 4,000 9.00/M 06035C102KAT2A 
1000pF +20% 0.90 478-5145-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 | 478-5145-2-ND NEW! 4,000 32.00/M 06035C102MAT2A 
1200pF +10% 0.86 478-1216-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1216-2-ND 4,000 18.00/M 06035C122KAT2A 
1500pF +10% 0.86 478-1217-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1217-2-ND 4,000 18.00/M 06035C152KAT2A 
1800pF +10% 0.86 478-1218-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1218-2-ND 4,000 18.00/M 06035C182KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1219-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1219-2-ND 4,000 18.00/M 06035C222KAT2A 
2700pF +10% 0.86 478-1220-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1220-2-ND 4,000 18.00/M 06035C272KAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1221-2-ND 4,000 36.00/M 06035C332KAT2A 
50V 3900pF +10% 0.86 478-1222-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1222-2-ND 4,000 18.00/M 06035C392KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1223-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1223-2-ND 4,000 34.00/M 06035C472KAT2A 
5600pF +10% 0.86 478-1224-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1224-2-ND 4,000 18.00/M 06035C562KAT2A 
X7R 6800pF +10% 0.86 478-1225-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1225-2-ND 4,000 34.00/M 06035C682KAT2A 
8200pF +10% 0.86 478-1226-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1226-2-ND 4,000 18.00/M 06035C822KAT2A 
10000pF 45% 0.90 478-5007-1-ND NEW! 1.21 7.15 20.63 | 478-5007-2-ND NEW! 4,000 20.00/M 06035C103JAT2A 
10000pF +10% 0.86 478-1227-1-ND 55 3.25 9.38 | 478-1227-2-ND 4,000 9.00/M 06035C103KAT2A 
10000pF +20% 0.90 478-5008-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 478-5008-2-ND NEW! 4,000 10.00/M 06035C103MAT2A 
12000pF +10% 0.86 478-1228-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1228-2-ND 4,000 18.00/M 06035C123KAT2A 
15000pF +10% 0.86 478-1229-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1229-2-ND 4,000 18.00/M 06035C153KAT2A 
15000pF +5% 0.86 478-3721-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3721-2-ND 4,000 63.00/M 06035C153JAT2A 
18000pF +10% 0.86 478-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1230-2-ND 4,000 18.00/M 06035C183KAT2A 
22000pF 45% 0.86 478-3722-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3722-2-ND 4,000 63.00/M 06035C223JAT2A 
22000pF +10% 0.86 478-1231-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1231-2-ND 4,000 18.00/M 06035C223KAT2A 
27000pF +10% 0.86 478-1232-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1232-2-ND 4,000 18.00/M 06035C273KAT2A 
33000pF +5% 0.86 478-3723-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3723-2-ND 4,000 63.00/M 06035C333JAT2A 
33000pF +10% 0.86 478-1233-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1233-2-ND 4,000 18.00/M 06035C333KAT2A 
39000pF +10% 0.86 478-1234-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1234-2-ND 4,000 18.00/M 06035C393KAT2A 
47000pF +10% 0.90 478-5146-1-ND NEW! 2.05 12.09 34.88 | 478-5146-2-ND NEW! 4,000 33.00/M 06035C473KAT2A 
A0QUF +10% 0.90 478-5052-1-ND NEW! 83 4.88 14.06 | 478-5052-2-ND NEW! 4,000 14.00/M 06035C104KAT2A 
0603 39000pF +10% 0.86 478-3715-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 478-3715-2-ND 4,000 70.00/M 06033C393KAT2A 
47000pF 45% 0.86 478-3716-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 478-3716-2-ND 4,000 101.00/M 06033C473JAT2A 
25V 47000pF +10% 0.86 478-1235-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1235-2-ND 4,000 18.00/M 06033C473KAT2A 
10UF +5% 0.86 478-3713-1-ND 4.20 24.83 71.63 | 478-3713-2-ND 4,000 69.00/M 06033C104JAT2A 
10UF +10% 0.86 478-3714-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3714-2-ND 4,000 81.00/M 06033C104KAT2A 
0UF +20% 0.90 478-5049-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 | 478-5049-2-ND NEW! 4,000 72.00/M 06033C104MAT2A 
56000pF +10% 0.86 478-1236-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1236-2-ND 4,000 18.00/M O603YC563KAT2A 
68000pF +10% 0.86 478-1237-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1237-2-ND 4,000 18.00/M O0603YC683KAT2A 
82000pF +10% 0.86 478-1238-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1238-2-ND 4,000 18.00/M 0603YC823KAT2A 
16V -10UF +10% 0.86 478-1239-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1239-2-ND 4,000 11.00/M 0603YC104KAT2A 
0UF +20% 0.86 478-3727-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3727-2-ND 4,000 63.00/M 0603YC104MAT2A 
-10UF +5% 0.86 478-3726-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3726-2-ND 4,000 81.00/M O603YC104JAT2A 
1.0uF +10% 0.94 478-5010-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 | 478-5010-2-ND NEW! 4,000 72.00/M O603YC105KAT2A 
12UF +10% 0.86 478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1240-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC124KAT2A 
-15uF +10% 0.86 478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1241-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC154KAT2A 
10V -18UF +10% 0.86 478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1242-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC184KAT2A 
.22UF +20% 0.86 478-3729-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-3729-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC224MAT2A 
-22UF +10% 0.86 478-1243-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1243-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZC224KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-3600-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3600-2-ND 4,000 50.00/M 06035F102K4T2A 
3300pF +10% 0.86 478-3601-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3601-2-ND 4,000 50.00/M 06035F332K4T2A 
4700pF +10% 0.86 478-3602-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3602-2-ND 4,000 50.00/M 06035F472K4T2A 
x8R 50V 10000pF +10% 0.86 478-3603-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3603-2-ND 4,000 34.00/M 06035F103K4T2A 
22000pF +10% 0.86 478-3604-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3604-2-ND 4,000 56.00/M 06035F223K4T2A 
33000pF +10% 0.86 478-3605-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3605-2-ND 4,000 74.00/M 06035F333K4T2A 
47000pF +10% 0.86 478-3606-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3606-2-ND 4,000 74.00/M 06035F473K4T2A 
25V 68000pF +10% 0.86 478-3607-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-3607-2-ND 4,000 94.00/M 06033F683K4T2A 
47000pF +10% 0.90 478-5051-1-ND NEW! 3.41 20.15 58.13 | 478-5051-2-ND NEW! 4,000 56.00/M 06033D473KAT2A 
10UF +10% 0.86 478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1244-2-ND 4,000 63.00/M 06033D104KAT2A 
25V .22UF +10% 0.86 478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M 06033D224KAT2A 
1.0uF +10% 0.94 478-5142-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 478-5142-2-ND NEW! 4,000 144.00/M 06033D105KAT2A 
1.0UF +20% 0.94 478-4531-1-ND 3.24 27.00 90.00 | 478-4531-2-ND 4,000 130.00/M 06033D105MAT2A 
.22UF +10% 0.86 478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1246-2-ND 4,000 72.00/M 0603YD224KAT2A 
-33UF +10% 0.86 478-1247-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1247-2-ND 4,000 31.00/M 0603YD334KAT2A 
16V A7UF +10% 0.86 478-1248-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1248-2-ND 4,000 31.00/M O603YD474KAT2A 
1.0UF +10% 0.86 478-1249-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1249-2-ND 4,000 36.00/M O603YD105KAT2A 
X5R 2.2UF +10% 0.94 478-5147-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 | 478-5147-2-ND NEW! 4,000 225.00/M O603YD225KAT2A 
2.2UF +20% 0.94 478-4597-1-ND 5.45 45.38 151.25 | 478-4597-2-ND 4,000 218.00/M 0603YD225MAT2A 
10Vv -68UF +10% 0.86 478-1250-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1250-2-ND 4,000 36.00/M 0603ZD684KAT2A 
1.0UF +10% 0.86 478-1251-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1251-2-ND 4,000 29.00/M 0603ZD105KAT2A 
.22UF +10% 0.90 478-5050-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 | 478-5050-2-ND NEW! 4,000 81.00/M 06036D224KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-2581-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2581-2-ND 4,000 108.00/M 06036D105KAT2A 
6.3V 2.2uF +10% 0.86 478-1252-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1252-2-ND 4,000 72.00/M 06036D225KAT2A 
" 2.2UF +20% 0.86 478-3725-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-3725-2-ND 4,000 198.00/M 06036D225MAT2A 
4.7uF +10% 0.94 478-5009-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 478-5009-2-ND NEW! 4,000 108.00/M 06036D475KAT2A 
4.7uF +20% 0.86 478-2582-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-2582-2-ND 4,000 144.00/M 06036D475MAT2A 
4v 4.7uF +10% 0.94 478-1253-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1253-2-ND 4,000 108.00/M 06034D475KAT2A 
10000pF +80 -20% 0.86 478-1254-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1254-2-ND 4,000 18.00/M 06035G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.86 478-1255-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1255-2-ND 4,000 18.00/M 06035G223ZAT2A 
Y5V 50V 33000pF +80 -20% 0.86 478-1256-1-ND 1.10 6.50 18.75 | — = — 06035G333ZAT2A 
47000pF +80 -20% 0.86 478-1257-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1257-2-ND 4,000 18.00/M 06035G473ZAT2A 
68000pF +80 -20% 0.86 478-1258-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1258-2-ND 4,000 18.00/M 06035G683ZAT2A 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1765 


INA '( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


@Reel” 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50V 0UF +80 -20% 0.86 478-3724-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 478-3724-2-ND 4,000 47.00/M 06035G104ZAT2A 
0UF +80 -20% 0.86 478-1259-1-ND 61 3.58 10.31 478-1259-2-ND 4,000 10.00/M 06033G104ZAT2A 
25V -15UF +80 -20% 0.86 478-1260-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1260-2-ND 4,000 36.00/M 06033G154ZAT2A 
.22UF +80 -20% 0.86 478-1261-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1261-2-ND 4,000 18.00/M 06033G224ZAT2A 
0603 | Y5V .22UF +80 -20% 0.86 478-3728-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 478-3728-2-ND 4,000 79.00/M 0603YG224ZAT2A 
16V -33UF +80 -20% 0.86 478-1262-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1262-2-ND 4,000 36.00/M 0603YG334ZAT2A 
TUF +80 -20% 0.86 478-1263-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1263-2-ND 4,000 18.00/M O603YG474ZAT2A 
1.0UF +80 -20% 0.86 478-1264-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1264-2-ND 4,000 18.00/M O603YG105ZAT2A 
10V 1.0uF +80 -20% 0.86 478-1265-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1265-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZG105ZAT2A 
10pF +20% 1.30 478-3995-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3995-2-ND 2,000 810.00/M O805AA100MAT1A 
1000V 33pF +10% 1.30 478-3997-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3997-2-ND 2,000 810.00/M O805AA330KAT1A 
100pF +10% 1.30 478-3996-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3996-2-ND 2,000 810.00/M O805AA101KAT1A 
10pF 45% 0.94 478-1266-1-ND 3.71 21.91 63.19 | 478-1266-2-ND 4,000 61.00/M 08052A100JAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1267-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1267-2-ND 4,000 36.00/M 08052A150JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1268-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1268-2-ND 4,000 36.00/M 08052A220JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1269-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1269-2-ND 4,000 36.00/M 08052A330JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1270-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1270-2-ND 4,000 36.00/M 08052A470JAT2A 
200V 68pF 45% 0.94 478-1271-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1271-2-ND 4,000 135.00/M 08052A680JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1272-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1272-2-ND 4,000 135.00/M 08052A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1273-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1273-2-ND 4,000 135.00/M 08052A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1274-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1274-2-ND 4,000 135.00/M 08052A221JAT2A 
330pF 45% 1.27 478-1275-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1275-2-ND 2,000 135.00/M 08052A331JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-1276-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-1276-2-ND 2,000 65.00/M 08052A471JAT2A 
-5pF +.25pF 0.94 478-5148-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5148-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-5015-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5015-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-5149-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5149-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-5150-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5150-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051A1R5CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-5018-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5018-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-5019-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5019-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-5021-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5021-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-5022-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5022-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-5153-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5153-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-5024-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5024-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-5025-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 478-5025-2-ND NEW! 4,000 22.00/M 08051A6R8CAT2A 
6.8pF +.50pF 0.94 478-3742-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3742-2-ND 4,000 36.00/M 08051A6R8DAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-5027-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 478-5027-2-ND NEW! 4,000 40.00/M 08051A8R2CAT2A 
10pF 45% 0.94 478-1278-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1278-2-ND 4,000 36.00/M 08051A100JAT2A 
10pF +.25pF 0.94 478-3730-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3730-2-ND 4,000 58.00/M 08051A100CAT2A 
10pF +10% 0.94 478-3731-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3731-2-ND 4,000 34.00/M 08051A100KAT2A 
12pF +5% 0.94 478-5011-1-ND NEW! 1.54 9.10 26.25 | 478-5011-2-ND NEW! 4,000 25.00/M 08051A120JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1279-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1279-2-ND 4,000 36.00/M 08051A150JAT2A 
18pF 45% 0.94 478-5013-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 | 478-5013-2-ND NEW! 4,000 18.00/M 08051A180JAT2A 
20pF 45% 0.94 478-3735-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3735-2-ND 4,000 38.00/M 08051A200JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1280-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1280-2-ND 4,000 36.00/M 08051A220JAT2A 
22pF +10% 0.94 478-3736-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3736-2-ND 4,000 34.00/M 08051A220KAT2A 
27pF +5% 0.94 478-5017-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 | 478-5017-2-ND NEW! 4,000 14.00/M 08051A270JAT2A 
30pF 45% 0.94 478-3738-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3738-2-ND 4,000 38.00/M 08051A300JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1281-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1281-2-ND 4,000 38.00/M 08051A330JAT2A 
100V 33pF +10% 0.94 478-3739-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3739-2-ND 4,000 34.00/M 08051A330KAT2A 
39pF +5% 0.94 478-5020-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 478-5020-2-ND NEW! 4,000 22.00/M 08051A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1282-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1282-2-ND 4,000 36.00/M 08051A470JAT2A 
47pF +10% 0.94 478-3740-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3740-2-ND 4,000 34.00/M 08051A470KAT2A 
56pF +5% 0.94 478-5023-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5023-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051A560JAT2A 
68pF 45% 0.94 478-1283-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1283-2-ND 4,000 36.00/M 08051A680JAT2A 
0805 CoG 75pF +5% 0.94 478-3743-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3743-2-ND 4,000 38.00/M 08051A750JAT2A 
(NPO) 82pF 45% 0.94 478-5026-1-ND NEW! 1.38 8.13 23.44 | 478-5026-2-ND NEW! 4,000 23.00/M 08051A820JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1284-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1284-2-ND 4,000 36.00/M 08051A101JAT2A 
100pF +1% 0.94 478-3732-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-3732-2-ND 4,000 126.00/M 08051A101FAT2A 
100pF +10% 0.94 478-3733-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3733-2-ND 4,000 34.00/M 08051A101KAT2A 
120pF +5% 0.94 478-5012-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 | 478-5012-2-ND NEW! 4,000 18.00/M 08051A121JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1285-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1285-2-ND 4,000 36.00/M 08051A151JAT2A 
150pF +10% 0.94 478-3734-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 478-3734-2-ND 4,000 47.00/M 08051A151KAT2A 
180pF +5% 0.94 478-5014-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 478-5014-2-ND NEW! 4,000 22.00/M 08051A181JAT2A 
220pF +1% 0.94 478-5151-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 | 478-5151-2-ND NEW! 4,000 126.00/M 08051A221FAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1286-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1286-2-ND 4,000 49.00/M 08051A221JAT2A 
220pF +10% 0.94 478-5016-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 | 478-5016-2-ND NEW! 4,000 23.00/M 08051A221KAT2A 
270pF 45% 0.94 478-3737-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 478-3737-2-ND 4,000 47.00/M 08051A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1287-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1287-2-ND 4,000 36.00/M 08051A331JAT2A 
390pF +5% 0.94 478-5152-1-ND NEW! 2.34 13.85 39.94 | 478-5152-2-ND NEW! 4,000 38.00/M 08051A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1288-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1288-2-ND 4,000 36.00/M 08051A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-3741-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3741-2-ND 4,000 52.00/M 08051A561JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1289-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1289-2-ND 4,000 36.00/M 08051A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-3744-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3744-2-ND 4,000 52.00/M 08051A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1290-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1290-2-ND 4,000 54.00/M 08051A102JAT2A 
-5pF +.25pF 0.94 478-1291-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1291-2-ND 4,000 36.00/M O8055A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1292-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1292-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1293-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1294-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1294-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1295-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1296-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1297-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M O08055A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M O8055A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1300-2-ND 4,000 38.00/M O8055A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1301-2-ND 4,000 38.00/M O8055A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1302-2-ND 4,000 38.00/M O8055A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1303-2-ND 4,000 38.00/M O8055A8R2CAT2A 
50V 10pF +5% 0.94 478-1304-1-ND 83 4.88 14.06 | 478-1304-2-ND 4,000 14.00/M 08055A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1305-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1305-2-ND 4,000 18.00/M 08055A120JAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1306-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1306-2-ND 4,000 18.00/M 08055A150JAT2A 
18pF 45% 0.94 478-1307-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1307-2-ND 4,000 18.00/M 08055A180JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1308-1-ND 83 4.88 14.06 | 478-1308-2-ND 4,000 14.00/M 08055A220JAT2A 
27pF +5% 0.94 478-1309-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1309-2-ND 4,000 18.00/M 08055A270JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1310-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1310-2-ND 4,000 18.00/M 08055A330JAT2A 
39pF 45% 0.94 478-1311-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1311-2-ND 4,000 18.00/M O8055A390JAT2A 
47pF 45% 0.94 478-1312-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1312-2-ND 4,000 18.00/M 08055A470JAT2A 
56pF +5% 0.94 478-1313-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1313-2-ND 4,000 18.00/M O8055A560JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1314-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1314-2-ND 4,000 18.00/M O8055A680JAT2A 
82pF +5% 0.94 478-1315-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1315-2-ND 4,000 18.00/M O8055A820JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1316-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1316-2-ND 4,000 18.00/M 08055A101JAT2A 
120pF 45% 0.94 478-1317-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1317-2-ND 4,000 18.00/M 08055A121JAT2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ENA '( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


@Reel® 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
150pF 45% 0.94 478-1318-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1318-2-ND 4,000 18.00/M 08055A151JAT2A 
180pF +5% 0.94 478-1319-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1319-2-ND 4,000 27.00/M 08055A181JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1320-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1320-2-ND 4,000 18.00/M 08055A221JAT2A 
270pF 45% 0.94 478-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1321-2-ND 4,000 36.00/M 08055A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1322-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1322-2-ND 4,000 18.00/M 08055A331JAT2A 
330pF +10% 0.94 478-3765-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 478-3765-2-ND 4,000 40.00/M 08055A331KAT2A 
390pF 45% 0.94 478-1323-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1323-2-ND 4,000 22.00/M 08055A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1324-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1324-2-ND 4,000 22.00/M 08055A471JAT2A 
470pF +1% 0.94 478-3766-1-ND 10.12 59.80 172.50 | 478-3766-2-ND 4,000 166.00/M 08055A471FAT2A 
470pF +10% 0.94 478-3767-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 478-3767-2-ND 4,000 40.00/M 08055A471KAT2A 
50V S560pF +5% 0.94 478-1325-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1325-2-ND 4,000 27.00/M 08055A561JAT2A 
coG 680pF 45% 0.94 478-1326-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1326-2-ND 4,000 36.00/M 08055A681JAT2A 
(NPO) 820pF +5% 0.94 478-1327-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1327-2-ND 4,000 27.00/M 08055A821JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1328-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1328-2-ND 4,000 22.00/M 08055A102JAT2A 
1000pF 41% 0.94 478-3759-1-ND 10.12 59.80 172.50 | 478-3759-2-ND 4,000 166.00/M 08055A102FAT2A 
1000pF 42% 0.94 478-3760-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-3760-2-ND 4,000 117.00/M 08055A102GAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-3761-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3761-2-ND 4,000 63.00/M 08055A102KAT2A 
1200pF +5% 0.94 478-3762-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3762-2-ND 4,000 74.00/M 08055A122JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1329-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1329-2-ND 4,000 49.00/M O08055A152JAT2A 
1800pF +5% 0.94 478-3763-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3763-2-ND 4,000 74.00/M 08055A182JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1330-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1330-2-ND 2,000 49.00/M 08055A222JAT2A 
2700pF +5% 1,27 478-3764-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 478-3764-2-ND 2,000 79.00/M 08055A272JAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-3753-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 478-3753-2-ND 4,000 41.00/M 08053A222JAT2A 
25V 2700pF +5% 0.94 478-3754-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 478-3754-2-ND 4,000 41.00/M 08053A272JAT2A 
3300pF +5% 0.94 478-5160-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 478-5160-2-ND NEW! 2,000 54.00/M 08053A332JAT2A 
1000V 1000pF +10% 1.30 478-3998-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3998-2-ND 2,000 810.00/M 0805AC102KAT1A 
220pF +10% 0.71 478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1335-2-ND 4,000 135.00/M 08052C221KAT2A 
330pF +10% 0.94 478-1336-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1336-2-ND 4,000 63.00/M 08052C331KAT2A 
470pF +10% 0.94 478-1337-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1337-2-ND 4,000 63.00/M 08052C471KAT2A 
470pF 45% 0.94 478-3752-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3752-2-ND 4,000 81.00/M 08052C471JAT2A 
560pF +10% 0.94 478-5159-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 | 478-5159-2-ND NEW! 4,000 63.00/M 08052C561KAT2A 
680pF +10% 0.94 478-1338-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1338-2-ND 4,000 63.00/M 08052C681KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1339-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1339-2-ND 4,000 22.00/M 08052C102KAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-3750-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3750-2-ND 4,000 81.00/M 08052C102JAT2A 
200V 1000pF +20% 0.94 478-3751-1-ND 3.22 19.05 54.94 | 478-3751-2-ND 4,000 53.00/M 08052C102MAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1340-2-ND 4,000 144.00/M 08052C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1341-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1341-2-ND 4,000 63.00/M 08052C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1342-2-ND 4,000 63.00/M 08052C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1343-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1343-2-ND 4,000 63.00/M 08052C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1344-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1344-2-ND 4,000 108.00/M 08052C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1345-2-ND 4,000 198.00/M 08052C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-1346-2-ND 4,000 234.00/M 08052C153KAT2A 
22000pF +10% 1.40 478-1347-1-ND 4.68 27.63 79.69 | 478-1347-2-ND 2,000 77.00/M 08052C223KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1348-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1348-2-ND 4,000 18.00/M 08051C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1349-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1349-2-ND 4,000 18.00/M 08051C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1350-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1350-2-ND 4,000 18.00/M 08051C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1351-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1351-2-ND 4,000 18.00/M 08051C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1352-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1352-2-ND 4,000 18.00/M 08051C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-5154-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5154-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051C122KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1353-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1353-2-ND 4,000 18.00/M 08051C152KAT2A 
0805 1800pF +10% 0.94 478-5155-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 478-5155-2-ND NEW! 4,000 22.00/M 08051C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1354-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1354-2-ND 4,000 18.00/M 08051C222KAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-3746-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3746-2-ND 4,000 52.00/M 08051C222JAT2A 
2700pF +5% 0.94 478-3748-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3748-2-ND 4,000 52.00/M 08051C272JAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-5029-1-ND NEW! 1.76 10.40 30.00 | 478-5029-2-ND NEW! 4,000 29.00/M 08051C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1355-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1355-2-ND 4,000 18.00/M 08051C332KAT2A 
100V 3300pF +5% 0.94 478-3749-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3749-2-ND 4,000 52.00/M 08051C332JAT2A 
3900pF +10% 0.94 478-5157-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 478-5157-2-ND NEW! 4,000 27.00/M 08051C392KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1356-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1356-2-ND 4,000 18.00/M 08051C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1357-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1357-2-ND 4,000 18.00/M 08051C682KAT2A 
8200pF +10% 0.94 478-5158-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 478-5158-2-ND NEW! 4,000 38.00/M 08051C822KAT2A 
10000pF 45% 0.94 478-3745-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3745-2-ND 4,000 52.00/M 08051C103JAT2A 
22000pF +5% 0.94 478-3747-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3747-2-ND 4,000 59.00/M 08051C223JAT2A 
X7R 10000pF +10% 0.94 478-1358-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1358-2-ND 4,000 18.00/M 08051C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1359-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-1359-2-ND 4,000 43.00/M 08051C153KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1360-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-1360-2-ND 4,000 43.00/M 08051C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-5156-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 | 478-5156-2-ND NEW! 4,000 32.00/M 08051C273KAT2A 
33000pF +10% 1.27 478-1361-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-1361-2-ND 2,000 59.00/M 08051C333KAT2A 
47000pF +10% 1.27 478-1362-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-1362-2-ND 2,000 59.00/M 08051C473KAT2A 
QUF +10% 1.40 478-5028-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 | 478-5028-2-ND NEW! 2,000 72.00/M 08051C104KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1363-2-ND 4,000 38.00/M 08055C221KAT2A 
270pF +10% 0.71 478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1364-2-ND 4,000 38.00/M 08055C271KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1365-2-ND 4,000 38.00/M 08055C331KAT2A 
390pF +10% 0.71 478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M 08055C391KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M 08055C471KAT2A 
560pF +10% 0.71 478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M 08055C561KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1369-2-ND 4,000 38.00/M 08055C681KAT2A 
820pF +10% 0.71 478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1370-2-ND 4,000 38.00/M 08055C821KAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-5162-1-ND NEW! 1.05 6.18 17.81 478-5162-2-ND NEW! 4,000 17.00/M 08055C102JAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1371-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1371-2-ND 4,000 11.00/M 08055C102KAT2A 
1000pF +20% 0.94 478-5163-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 478-5163-2-ND NEW! 4,000 22.00/M 08055C102MAT2A 
1200pF +10% 0.71 478-1372-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1372-2-ND 4,000 18.00/M 08055C122KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1373-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1373-2-ND 4,000 18.00/M 08055C152KAT2A 
1800pF +10% 0.71 478-1374-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1374-2-ND 4,000 18.00/M 08055C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1375-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1375-2-ND 4,000 18.00/M 08055C222KAT2A 
50V 2700pF +10% 0.71 478-1376-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1376-2-ND 4,000 36.00/M 08055C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1377-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1377-2-ND 4,000 18.00/M 08055C332KAT2A 
3900pF +10% 0.71 478-1378-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1378-2-ND 4,000 36.00/M 08055C392KAT2A 
4700pF +10% 0.71 478-1379-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1379-2-ND 4,000 18.00/M 08055C472KAT2A 
4700pF +5% 0.94 478-3770-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3770-2-ND 4,000 52.00/M 08055C472JAT2A 
5600pF +10% 0.71 478-1380-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1380-2-ND 4,000 36.00/M 08055C562KAT2A 
6800pF +10% 0.71 478-1381-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1381-2-ND 4,000 36.00/M 08055C682KAT2A 
6800pF 45% 0.94 478-3772-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3772-2-ND 4,000 52.00/M O08055C682JAT2A 
8200pF +10% 0.71 478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1382-2-ND 3,000 38.00/M 08055C822KAT2A 
10000pF +5% 0.94 478-3768-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3768-2-ND 4,000 52.00/M 08055C103JAT2A 
10000pF +10% 0.71 478-1383-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1383-2-ND 4,000 11.00/M 08055C103KAT2A 
10000pF +20% 0.94 478-5031-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 | 478-5031-2-ND NEW! 4,000 18.00/M 08055C103MAT2A 
12000pF +10% 0.94 478-1384-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1384-2-ND 4,000 18.00/M 08055C123KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1385-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1385-2-ND 4,000 36.00/M 08055C 153KAT2A 
18000pF +10% 0.94 478-1386-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1386-2-ND 4,000 36.00/M 08055C183KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1387-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1387-2-ND 4,000 18.00/M 08055C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-1388-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1388-2-ND 4,000 18.00/M 08055C273KAT2A 
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uf . . . ® 
I:N/{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) D Reel 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33000pF +5% 0.94 478-3769-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3769-2-ND 4,000 59.00/M 08055C333JAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1389-2-ND 4,000 36.00/M 08055C333KAT2A 
39000pF +10% 0.94 478-1390-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1390-2-ND 4,000 18.00/M 08055C393KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1391-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1391-2-ND 4,000 18.00/M 08055C473KAT2A 
47000pF 45% 0.94 478-3771-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3771-2-ND 4,000 59.00/M 08055C473JAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-1392-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1392-2-ND 4,000 18.00/M 08055C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1393-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1393-2-ND 4,000 18.00/M O08055C683KAT2A 
82000pF +10% 0.94 478-1394-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1394-2-ND 4,000 18.00/M 08055C823KAT2A 
50V 10UF +10% 0.94 478-1395-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1395-2-ND 4,000 14.00/M 08055C104KAT2A 
QUF +20% 0.94 478-3351-1-ND .33 2.85 11.25 478-3351-2-ND 4,000 13.00/M 08055C104MAT2A 
10UF +5% 0.94 478-3352-1-ND 44 3.80 15.00 | 478-3352-2-ND 4,000 17.00/M 08055C104JAT2A 
12UF +10% 1.27 478-1396-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1396-2-ND 2,000 36.00/M 08055C124KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-3755-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-3755-2-ND 4,000 43.00/M 08053C104KAT2A 
-15UF +10% 0.94 478-1397-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1397-2-ND 4,000 36.00/M 08053C154KAT2A 
-22UF +10% 1.40 478-5164-1-ND NEW! 4.62 27.30 78.75 478-5164-2-ND NEW! 2,000 76.00/M 08055C224KAT2A 
-33UF +10% 1.40 478-5032-1-ND NEW! 8.69 51.35 148.13 | 478-5032-2-ND NEW! 2,000 142.00/M 08055C334KAT2A 
X7R A7UF +10% 1.40 478-5033-1-ND NEW! 8.69 51.35 148.13 | 478-5033-2-ND NEW! 2,000 142.00/M 08055C474KAT2A 
12UF +10% 0.94 478-5161-1-ND NEW! 3.19 18.85 54.38 478-5161-2-ND NEW! 4,000 52.00/M 08053C124KAT2A 
-18UF +10% 0.94 478-1398-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1398-2-ND 2,000 36.00/M 08053C184KAT2A 
25V .22UF +10% 0.94 478-1399-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1399-2-ND 2,000 36.00/M 08053C224KAT2A 
.22UF 45% 1.40 478-3756-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 478-3756-2-ND 2,000 151.00/M 08053C224JAT2A 
.22UF +20% 1.40 478-3757-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-3757-2-ND 2,000 45.00/M 08053C224MAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-5030-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 478-5030-2-ND NEW! 2,000 225.00/M 08053C105KAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1400-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1400-2-ND 4,000 27.00/M O805YC224KAT2A 
.22UF +5% 0.94 478-3773-1-ND 8.14 48.10 138.75 478-3773-2-ND 4,000 133.00/M O805YC224JAT2A 
27UF +10% 1.27 478-1401-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1401-2-ND 2,000 72.00/M O805YC274KAT2A 
16V -33UF +10% 1.27 478-1402-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1402-2-ND 2,000 72.00/M O0805YC334KAT2A 
TUF +10% 1.27 478-1403-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1403-2-ND 2,000 54.00/M O805YC474KAT2A 
TUF 45% 1.40 478-3774-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 478-3774-2-ND 2,000 151.00/M O805YC474JAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-5034-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 478-5034-2-ND NEW! 2,000 45.00/M 0805YC105KAT2A 
-68uF +10% 1.40 478-1404-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1404-2-ND 2,000 108.00/M 0805ZC684KAT2A 
10V 1.0UF +10% 1.40 478-1405-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-1405-2-ND 2,000 50.00/M 0805ZC105KAT2A 
1.0UF +20% 1.40 478-3775-1-ND 13.20 78.00 225.00 | _478-3775-2-ND 2,000 216.00/M 0805ZC105MAT2A 
1000pF +10% 94 478-3608-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-3608-2-ND 4,000 54.00/M 08055F102K4T2A 
2200pF +10% 94 478-3615-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3615-2-ND 4,000 83.00/M O08055F222K4T2A 
10000pF +10% 94 478-3609-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-3609-2-ND 4,000 54.00/M 08055F103K4T2A 
0805 X8R 50V 22000pF +10% 94 478-3610-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3610-2-ND 4,000 83.00/M 08055F223K4T2A 
33000pF +10% 94 478-3611-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3611-2-ND 4,000 83.00/M 08055F333K4T2A 
47000pF +10% 94 478-3612-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3612-2-ND 4,000 83.00/M 08055F473K4T2A 
68000pF +10% 1.40 478-3613-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-3613-2-ND 4,000 83.00/M O8055F683K4T2A 
AQUF +10% 1.40 478-3614-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 478-3614-2-ND 2,000 101.00/M 08055F104K4T2A 
-33UF +10% 1.40 478-1406-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1406-2-ND 3,000 142.00/M 08053D334KAT2A 
25V A7UF +10% 1.40 478-1407-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1407-2-ND 3,000 142.00/M 08053D474KAT2A 
-68UF +10% 1.40 478-1408-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1408-2-ND 3,000 142.00/M 08053D684KAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-1409-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1409-2-ND 3,000 108.00/M 08053D105KAT2A 
-68UF +10% 1.40 478-1410-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1410-2-ND 3,000 63.00/M O805YD684KAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-1411-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1411-2-ND 2,000 45.00/M O805YD105KAT2A 
16V 2.2UF +10% 1.40 478-2580-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-2580-2-ND 3,000 162.00/M O805YD225KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-5166-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 | 478-5166-2-ND NEW! 3,000 216.00/M O805YD475KAT2A 
10yF +10% 1.40 478-5165-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 | 478-5165-2-ND NEW! 3,000 99.00/M 0805YD106KAT2A 
X5R 10yF +20% 1.40 478-4598-1-ND 14.40 42.25 121.88 478-4598-2-ND 3,000 576.00/M 0805YD106MAT2A 
1.0UF +10% 1.40 478-1412-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1412-2-ND 2,000 72.00/M 0805ZD105KAT2A 
2.2UF +10% 1.40 478-1413-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1413-2-ND 3,000 72.00/M 0805ZD225KAT2A 
10V 3.3uF +10% 1.40 478-1414-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1414-2-ND 3,000 108.00/M 0805ZD335KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-1415-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1415-2-ND 3,000 117.00/M 0805ZD475KAT2A 
10yF +10% 1.40 478-5167-1-ND NEW! 35.20 208.00 600.00 | 478-5167-2-ND NEW! 3,000 576.00/M 0805ZD106KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-1416-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1416-2-ND 3,000 99.00/M 08056D475KAT2A 
6.3V 10yuF +20% 1.40 478-3648-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-3648-2-ND 3,000 144.00/M 08056D106MAT2A 
‘ 10yF +10% 1.40 478-1417-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1417-2-ND 3,000 144.00/M 08056D106KAT2A 
22uF +20% 1.40 478-3647-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-3647-2-ND 3,000 360.00/M 08056D226MAT2A 
10000pF +80 -20% 0.71 478-1418-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1418-2-ND 4,000 18.00/M 08055G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.71 478-1419-1-ND 1.10 6.50 18.75 = _ = 08055G223ZAT2A 
50V 47000pF +80 -20% 0.71 478-1420-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1420-2-ND 4,000 18.00/M 08055G473ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.71 478-1421-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1421-2-ND 4,000 14.00/M 08055G104ZAT2A 
.22UF +80 -20% 0.94 478-1422-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1422-2-ND 3,000 27.00/M 08055G224ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.71 478-1423-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1423-2-ND 4,000 18.00/M 08053G104ZAT2A 
Y5V .22UF +80 -20% 0.94 478-1424-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1424-2-ND 4,000 27.00/M 08053G224ZAT2A 
25V -33UF +80 -20% 1.40 478-3758-1-ND 7.04 41.60 120.00 | 478-3758-2-ND 3,000 115.00/M 08053G334ZAT2A 
A7UF +80 -20% 1.40 478-1425-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1425-2-ND 3,000 36.00/M 08053G474ZAT2A 
1.0uF +80 -20% 1.40 478-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1426-2-ND 3,000 54.00/M 08053G105ZAT2A 
16V 1.0uF +80 -20% 1.40 478-1427-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1427-2-ND 3,000 90.00/M 0805YG105ZAT2A 
2.2UF +80 -20% 1.40 478-1428-1-ND TAS. 42.25 121.88 478-1428-2-ND 3,000 117.00/M O805YG225ZAT2A 
10V 4.7UF +80 -20% 1.52 478-1429-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1429-2-ND 3,000 153.00/M 0805ZG475ZAT2A 
2000V 47pF +10% 1.52 478-4720-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-4720-2-ND 2,000 216.00/M 1206GA470KAT1A 
1500V 100pF +5% 1.52 478-4722-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 478-4722-2-ND 2,000 288.00/M 1206SA101JAT1A 
47pF +10% 1.52 478-2949-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-2949-2-ND 2,000 270.00/M 1206AA470KAT1A 
1000V 220pF +5% 1.52 478-4719-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-4719-2-ND 2,000 144.00/M 1206AA221JAT1A 
470pF +5% 1.52 478-2950-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2950-2-ND 2,000 324.00/M 1206AA471JAT1A 
500V 100pF 45% 94 478-3803-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-3803-2-ND 4,000 216.00/M 12067A101JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-3804-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-3804-2-ND 2,000 270.00/M 12067A471JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1430-1-ND 4.13 24.38 70.31 478-1430-2-ND 4,000 68.00/M 12062A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1431-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1431-2-ND 4,000 74.00/M 12062A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1432-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1432-2-ND 4,000 74.00/M 12062A221JAT2A 
200V 330pF 45% 0.94 478-1433-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1433-2-ND 4,000 74.00/M 12062A331JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1434-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1434-2-ND 4,000 135.00/M 12062A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1435-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1435-2-ND 4,000 135.00/M 12062A681JAT2A 
1206 CoG 1000pF +5% 1.78 478-1436-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1436-2-ND 2,000 135.00/M 12062A102JAT2A 
(NPO) 1500pF +5% 1.78 478-1437-1-ND 5.01 29.58 85.31 478-1437-2-ND 2,000 82.00/M 12062A152JAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-5171-1-ND NEW! 4.07 24.05 69.38 478-5171-2-ND NEW! 4,000 67.00/M 12061A6R8CAT2A 
10pF 45% 0.94 478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1438-2-ND 4,000 126.00/M 12061A100JAT2A 
10pF +10% 0.94 478-3776-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3776-2-ND 4,000 58.00/M 12061A100KAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1439-2-ND 4,000 126.00/M 12061A150JAT2A 
18pF +5% 0.94 478-5036-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 478-5036-2-ND NEW! 4,000 54.00/M 12061A180JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1440-2-ND 4,000 126.00/M 12061A220JAT2A 
100V 22pF +10% 0.94 478-3779-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3779-2-ND 4,000 58.00/M 12061A220KAT2A 
27pF 45% 0.94 478-5038-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 | 478-5038-2-ND NEW! 4,000 45.00/M 12061A270JAT2A 
33pF 45% 0.94 478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1441-2-ND 4,000 126.00/M 12061A330JAT2A 
33pF +10% 0.94 478-5169-1-ND NEW! 3.39 20.02 57.75 478-5169-2-ND NEW! 4,000 55.00/M 12061A330KAT2A 
39pF +5% 0.94 478-5039-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 478-5039-2-ND NEW! 4,000 45.00/M 12061A390JAT2A 
47pF 45% 0.94 478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1442-2-ND 4,000 126.00/M 12061A470JAT2A 
68pF 45% 0.94 478-1443-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1443-2-ND 4,000 58.00/M 12061A680JAT2A 
(Continued) 
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Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
82pF +5% 0.94 478-5042-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 478-5042-2-ND NEW! 4,000 54.00/M 12061A820JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1444-2-ND 4,000 126.00/M 12061A101JAT2A 
100pF +10% 0.94 478-3777-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3777-2-ND 4,000 58.00/M 12061A101KAT2A 
120pF +5% 0.94 478-5035-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 478-5035-2-ND NEW! 4,000 54.00/M 12061A121JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1445-2-ND 4,000 135.00/M 12061A151JAT2A 
180pF +5% 0.94 478-5037-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 478-5037-2-ND NEW! 4,000 54.00/M 12061A181JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1446-2-ND 4,000 135.00/M 12061A221JAT2A 
220pF +10% 0.94 478-3780-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3780-2-ND 4,000 58.00/M 12061A221KAT2A 
330pF 45% 0.94 478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1447-2-ND 4,000 144.00/M 12061A331JAT2A 
330pF +10% 0.94 478-5170-1-ND NEW! 3.39 20.02 57.75 | 478-5170-2-ND NEW! 4,000 55.00/M 12061A331KAT2A 
100V 390pF +5% 0.94 478-5040-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 478-5040-2-ND NEW! 4,000 54.00/M 12061A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1448-2-ND 4,000 144.00/M 12061A471JAT2A 
470pF +10% 0.94 478-3781-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-3781-2-ND 4,000 67.00/M 12061A471KAT2A 
560pF +5% 0.94 478-5041-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 | 478-5041-2-ND NEW! 4,000 72.00/M 12061A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1449-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1449-2-ND 4,000 84.00/M 12061A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1450-2-ND 4,000 144.00/M 12061A102JAT2A 
1000pF 41% 0.94 478-3778-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-3778-2-ND 4,000 180.00/M 12061A102FAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-5168-1-ND NEW! 4.62 27.30 78.75 | 478-5168-2-ND NEW! 4,000 76.00/M 12061A102KAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1451-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1451-2-ND 2,000 113.00/M 12061A152JAT2A 
2200pF 45% 1.52 478-1452-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1452-2-ND 2,000 113.00/M 12061A222JAT2A 
3300pF +5% 1.52 478-1453-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1453-2-ND 2,000 113.00/M 12061A332JAT2A 
-5pF +.25pF 0.94 478-1455-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1455-2-ND 4,000 58.00/M 12065A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1456-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1456-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1457-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1457-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1458-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1458-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1459-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1459-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1460-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1460-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1461-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1461-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1462-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1462-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1463-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1463-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-1464-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1464-2-ND 4,000 58.00/M 12065A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-1465-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1465-2-ND 4,000 58.00/M 12065A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1466-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1466-2-ND 4,000 58.00/M 12065A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-1467-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1467-2-ND 4,000 58.00/M 12065A8R2CAT2A 
CoG 10pF +.50pF 0.94 478-5053-1-ND NEW! 3.52 20.80 60.00 | 478-5053-2-ND NEW! 4,000 58.00/M 12065A100DAT2A 
(NPO) 10pF +5% 0.94 478-1468-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1468-2-ND 4,000 68.00/M 12065A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1469-2-ND 4,000 68.00/M 12065A120JAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1470-2-ND 4,000 68.00/M 12065A150JAT2A 
18pF +5% 0.94 478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1471-2-ND 4,000 68.00/M 12065A180JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1472-1-ND 3.70 21.84 63.00 | 478-1472-2-ND 4,000 60.00/M 12065A220JAT2A 
27pF +5% 0.94 478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1473-2-ND 4,000 68.00/M 12065A270JAT2A 
33pF 45% 0.94 478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1474-2-ND 4,000 68.00/M 12065A330JAT2A 
39pF 45% 0.94 478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1475-2-ND 4,000 68.00/M 12065A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1476-2-ND 4,000 68.00/M 12065A470JAT2A 
56pF +5% 0.94 478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1477-2-ND 4,000 68.00/M 12065A560JAT2A 
50V 68pF +5% 0.94 478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1478-2-ND 4,000 68.00/M 12065A680JAT2A 
82pF +5% 0.94 478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1479-2-ND 4,000 68.00/M 12065A820JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1480-2-ND 4,000 68.00/M 12065A101JAT2A 
120pF +5% 0.94 478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1481-2-ND 4,000 68.00/M 12065A121JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1482-1-ND §.17 30.55 88.13 | 478-1482-2-ND 4,000 85.00/M 12065A151JAT2A 
1206 180pF +5% 0.94 478-1483-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1483-2-ND 2,500 84.00/M 12065A181JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1484-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1484-2-ND 4,000 85.00/M 12065A221JAT2A 
270pF 45% 0.94 478-1485-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1485-2-ND 4,000 84.00/M 12065A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1486-2-ND 4,000 85.00/M 12065A331JAT2A 
390pF +5% 0.94 478-1487-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1487-2-ND 4,000 84.00/M 12065A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1488-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1488-2-ND 4,000 84.00/M 12065A471JAT2A 
560pF 45% 0.94 478-1489-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1489-2-ND 4,000 84.00/M 12065A561JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1490-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1490-2-ND 4,000 84.00/M 12065A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1491-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1491-2-ND 4,000 84.00/M 12065A821JAT2A 
1000pF 42% 0.94 478-5176-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 | 478-5176-2-ND NEW! 4,000 234.00/M 12065A102GAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1492-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1492-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102JAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-3795-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-3795-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102KAT2A 
1200pF 45% 0.94 478-1493-1-ND 5.49 32.44 93.56 | 478-1493-2-ND 4,000 90.00/M 12065A122JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1494-1-ND 5.49 32.44 93.56 | 478-1494-2-ND 4,000 90.00/M 12065A152JAT2A 
1800pF +5% 1.27 478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1495-2-ND 2,000 108.00/M 12065A182JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1496-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1496-2-ND 2,000 96.00/M 12065A222JAT2A 
2200pF +1% 1.27 478-3796-1-ND 19.47 115.05 331.88 | 478-3796-2-ND 2,000 319.00/M 12065A222FAT2A 
2700pF 45% 1.27 478-1497-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1497-2-ND 2,000 96.00/M 12065A272JAT2A 
3300pF 45% 1.27 478-1498-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1498-2-ND 2,000 96.00/M 12065A332JAT2A 
3900pF +5% 1.27 478-1499-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1499-2-ND 2,000 96.00/M 12065A392JAT2A 
100pF +10% 1.50 478-3999-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 478-3999-2-ND 2,000 252.00/M 1206GC101KAT1A 
220pF +10% 1.52 478-4721-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-4721-2-ND 2,000 216.00/M 1206GC221KAT1A 
2000V 390pF +10% 1.50 478-4000-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 478-4000-2-ND 2,000 252.00/M 1206GC391KAT1A 
470pF +10% 1.52 478-2957-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2957-2-ND 2,000 108.00/M 1206GC471KAT1A 
1000pF +10% 1.52 478-2956-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2956-2-ND 2,000 108.00/M 1206GC102KAT1A 
100pF +10% 1.52 478-2951-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2951-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC101KAT1A 
4000 1000pF +10% 1.52 478-2952-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2952-2-ND 2,000 108.00/M 1206AC102KAT1A 
2200pF +10% 1.52 478-2953-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2953-2-ND 2,000 108.00/M 1206AC222KAT1A 
4700pF +10% 1.52 478-2954-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2954-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC472KAT1A 
630V 10000pF +10% 1.52 478-2955-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2955-2-ND 2,000 270.00/M 1206CC103KAT1A 
1000pF +10% 1.02 478-3805-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-3805-2-ND 4,000 234.00/M 12067C102KAT2A 
500V 4700pF +10% 1.27 478-3807-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 478-3807-2-ND 2,000 227.00/M 12067C472KAT2A 
10000pF +10% 1.52 478-3806-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-3806-2-ND 2,000 360.00/M 12067C103KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1505-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1505-2-ND 4,000 72.00/M 12062C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1506-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1506-2-ND 4,000 72.00/M 12062C152KAT2A 
X7R 2200pF +10% 0.94 478-1507-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1507-2-ND 4,000 72.00/M 12062C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1508-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1508-2-ND 4,000 72.00/M 12062C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1509-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1509-2-ND 4,000 72.00/M 12062C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1510-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1510-2-ND 4,000 72.00/M 12062C682KAT2A 
200V 10000pF +5% 0.94 478-5173-1-ND NEW! 5.06 29.90 86.25 | 478-5173-2-ND NEW! 4,000 83.00/M 12062C103JAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1511-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1511-2-ND 4,000 72.00/M 12062C103KAT2A 
15000pF +10% 1.27 478-1512-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1512-2-ND 2,000 135.00/M 12062C153KAT2A 
22000pF +10% 1.27 478-1513-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 478-1513-2-ND 2,000 76.00/M 12062C223KAT2A 
33000pF +10% 1.27 478-1514-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 478-1514-2-ND 2,000 76.00/M 12062C333KAT2A 
47000pF +10% 1.27 478-1515-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 478-1515-2-ND 2,000 76.00/M 12062C473KAT2A 
68000pF +10% 1.52 478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-1516-2-ND 2,000 216.00/M 12062C683KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1517-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1517-2-ND 4,000 52.00/M 12061C102KAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-3782-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3782-2-ND 4,000 56.00/M 12061C102JAT2A 
100V 1500pF +10% 0.94 478-1518-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1518-2-ND 4,000 52.00/M 12061C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1519-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1519-2-ND 4,000 52.00/M 12061C222KAT2A 
2200pF 45% 0.94 478-3788-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3788-2-ND 4,000 56.00/M 12061C222JAT2A 
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I:N/{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3300pF +10% 0.94 478-1520-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1520-2-ND 4,000 52.00/M 12061C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1521-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1521-2-ND 4,000 52.00/M 12061C472KAT2A 
4700pF 45% 0.94 478-3791-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3791-2-ND 4,000 56.00/M 12061C472JAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1522-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1522-2-ND 4,000 52.00/M 12061C682KAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-3794-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3794-2-ND 4,000 56.00/M 12061C682JAT2A 
10000pF +5% 0.94 478-3783-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3783-2-ND 4,000 56.00/M 12061C103JAT2A 
10000pF +20% 0.94 478-3784-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3784-2-ND 4,000 52.00/M 12061C103MAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1523-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1523-2-ND 4,000 52.00/M 12061C103KAT2A 
15000pF 45% 0.94 478-3787-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3787-2-ND 4,000 65.00/M 12061C153JAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1524-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1524-2-ND 4,000 54.00/M 12061C153KAT2A 
100V 22000pF +5% 0.94 478-3789-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3789-2-ND 4,000 65.00/M 12061C223JAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1525-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1525-2-ND 4,000 54.00/M 12061C223KAT2A 
33000pF +5% 0.94 478-3790-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3790-2-ND 4,000 65.00/M 12061C333JAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1526-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1526-2-ND 4,000 54.00/M 12061C333KAT2A 
47000pF +5% 0.94 478-3792-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3792-2-ND 4,000 65.00/M 12061C473JAT2A 
47000pF +20% 0.94 478-3793-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3793-2-ND 4,000 54.00/M 12061C473MAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1527-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1527-2-ND 4,000 54.00/M 12061C473KAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-5172-1-ND NEW! 3.52 20.80 60.00 | 478-5172-2-ND NEW! 4,000 58.00/M 12061C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1528-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1528-2-ND 4,000 58.00/M 12061C683KAT2A 
AQUF +10% 1.27 478-1529-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1529-2-ND 2,000 36.00/M 12061C104KAT2A 
10UF +5% 1.27 478-3785-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-3785-2-ND 2,000 72.00/M 12061C104JAT2A 
QUF +20% 1.27 478-3786-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3786-2-ND 2,000 63.00/M 12061C104MAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1530-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1530-2-ND 4,000 29.00/M 12065C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-1531-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1531-2-ND 4,000 50.00/M 12065C122KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1532-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1532-2-ND 4,000 50.00/M 12065C152KAT2A 
1800pF +10% 0.94 478-1533-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1533-2-ND 4,000 50.00/M 12065C182KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1534-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1534-2-ND 4,000 50.00/M 12065C222KAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-1535-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1535-2-ND 4,000 50.00/M 12065C272KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1536-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1536-2-ND 4,000 50.00/M 12065C332KAT2A 
3900pF +10% 0.94 478-1537-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1537-2-ND 4,000 50.00/M 12065C392KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1538-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1538-2-ND 4,000 61.00/M 12065C472KAT2A 
5600pF +10% 0.94 478-1539-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1539-2-ND 4,000 50.00/M 12065C562KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1540-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1540-2-ND 4,000 50.00/M 12065C682KAT2A 
8200pF +10% 0.94 478-1541-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1541-2-ND 4,000 50.00/M 12065C822KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1542-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1542-2-ND 4,000 29.00/M 12065C103KAT2A 
12000pF +10% 0.94 478-1543-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1543-2-ND 4,000 52.00/M 12065C123KAT2A 
X7R 15000pF +10% 0.94 478-1544-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1544-2-ND 4,000 52.00/M 12065C153KAT2A 
18000pF +10% 0.94 478-1545-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1545-2-ND 4,000 52.00/M 12065C183KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1546-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1546-2-ND 4,000 52.00/M 12065C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-1547-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1547-2-ND 4,000 52.00/M 12065C273KAT2A 
50V 33000pF +10% 0.94 478-1548-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1548-2-ND 4,000 52.00/M 12065C333KAT2A 
39000pF +10% 0.94 478-1549-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1549-2-ND 4,000 52.00/M 12065C393KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1550-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1550-2-ND 4,000 52.00/M 12065C473KAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-1551-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1551-2-ND 4,000 58.00/M 12065C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1553-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1553-2-ND 4,000 58.00/M 12065C683KAT2A 
82000pF +10% 0.94 478-1555-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1555-2-ND 4,000 58.00/M 12065C823KAT2A 
AQUF +10% 0.94 478-1556-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 478-1556-2-ND 4,000 23.00/M 12065C104KAT2A 
0UF +20% 0.94 478-3353-1-ND 1.44 12.54 49.50 | 478-3353-2-ND 4,000 56.00/M 12065C104MAT2A 
10UF 45% 0.94 478-3797-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3797-2-ND 4,000 63.00/M 12065C104JAT2A 
12UF +10% 0.94 478-1557-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1557-2-ND 4,000 54.00/M 12065C124KAT2A 
1206 -15UF +10% 0.94 478-1558-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1558-2-ND 4,000 54.00/M 12065C154KAT2A 
-18uUF +10% 0.94 478-1559-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1559-2-ND 4,000 54.00/M 12065C184KAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1560-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1560-2-ND 3,000 54.00/M 12065C224KAT2A 
.22UF +5% 0.94 478-3798-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 478-3798-2-ND 4,000 88.00/M 12065C224JAT2A 
.22UF +20% 0.94 478-3799-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 478-3799-2-ND 4,000 77.00/M 12065C224MAT2A 
.27UF +10% 1.27 478-1561-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1561-2-ND 2,000 72.00/M 12065C274KAT2A 
-33UF +10% 1.27 478-1562-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1562-2-ND 2,000 108.00/M 12065C334KAT2A 
-33UF +20% 1.52 478-3800-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 478-3800-2-ND 2,000 101.00/M 12065C334MAT2A 
A7UF +10% 1.52 478-3801-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 478-3801-2-ND 2,000 106.00/M 12065C474KAT2A 
1.0uF +10% 1.78 478-5177-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 | _478-5177-2-ND NEW! 2,000 270.00/M 12065C105KAT2A 
ATUF +10% 1.27 478-1563-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1563-2-ND 2,000 90.00/M 12063C474KAT2A 
A7UF +20% 1.52 478-5175-1-ND NEW! 6.16 36.40 105.00 | 478-5175-2-ND NEW! 2,000 101.00/M 12063C474MAT2A 
-56UF +10% 1.78 478-1564-1-ND 6.60 39.00 112.50 | — _ _ 12063C564KAT2A 
25V -68UF +10% 1.78 478-1565-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1565-2-ND 2,500 108.00/M 12063C684KAT2A 
82UF +10% 1.78 478-1566-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1566-2-ND 2,500 108.00/M 12063C824KAT2A 
1.0uF +10% 1.78 478-1567-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1567-2-ND 2,500 72.00/M 12063C105KAT2A 
2.2UF +10% 1.78 478-5174-1-ND NEW! 12.87 76.05 219.38 | 478-5174-2-ND NEW! 2,000 211.00/M 12063C225KAT2A 
1.0UF +5% 1.27 478-5178-1-ND NEW! 10.89 64.35 185.63 | 478-5178-2-ND NEW! 2,000 178.00/M 1206YC105JAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-2576-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-2576-2-ND 2,000 68.00/M 1206YC105KAT2A 
16V 1.0uF +20% 1.27 478-3808-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 478-3808-2-ND 2,000 194.00/M 1206YC105MAT2A 
-33F +10% 0.94 478-3809-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3809-2-ND 4,000 83.00/M 1206YC334KAT2A 
-68yUF +10% 1.27 478-3810-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 478-3810-2-ND 2,000 178.00/M 1206YC684KAT2A 
10V 2.2uF +10% 1.78 478-1568-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-1568-2-ND 2,000 216.00/M 1206ZC225KAT2A 
6.3V 22uF +20% 1.78 478-4595-1-ND 12.60 105.00 350.00 | 478-4595-2-ND 2,500 504.00/M 12066C226MAT2A 
X7S 10 4.7uF +10% 1.78 478-5180-1-ND NEW! 33.00 195.00 562.50 | 478-5180-2-ND NEW! 2,500 540.00/M 1206ZZ475KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-3616-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3616-2-ND 4,000 83.00/M 12065F103K4T2A 
47000pF +10% 0.94 478-3617-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3617-2-ND 4,000 83.00/M 12065F473K4T2A 
X8R 50V 0UF +10% 1.27 478-3618-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-3618-2-ND 2,000 72.00/M 12065F104K4T2A 
.22UF +10% 1.27 478-3619-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-3619-2-ND 2,000 113.00/M 12065F224K4T2A 
-33UF +10% 1.27 478-3620-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-3620-2-ND 2,000 234.00/M 12065F334K4T2A 
25V ATUF +10% 1.27 478-3621-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-3621-2-ND 2,000 180.00/M 12063F474K4T2A 
2.2UF +10% 1.78 478-1569-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1569-2-ND 2,500 144.00/M 12063D225KAT2A 
25V 4.7uF +10% 1.78 478-1570-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1570-2-ND 2,500 153.00/M 12063D475KAT2A 
4.7UF +20% 2.79 478-2577-1-ND 11.00 65.00 187.50 | _478-2577-2-ND 2,500 180.00/M 12063D475MAT2A 
2.2UF +10% 1.78 478-1571-1-ND 10.01 59.15 170.63 | 478-1571-2-ND 2,500 164.00/M 1206YD225KAT2A 
16V 4.7uF +10% 1.78 478-1572-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 478-1572-2-ND 2,500 333.00/M 1206YD475KAT2A 
10yF +10% 1.78 478-1573-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1573-2-ND 2,500 180.00/M 1206YD106KAT2A 
10yF +20% 1.78 478-3811-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3811-2-ND 2,500 270.00/M 1206YD106MAT2A 
X5R 4.7uF +10% 1.78 478-1574-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1574-2-ND 2,000 162.00/M 1206ZD475KAT2A 
10V 10yuF +10% 1.78 478-1575-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1575-2-ND 2,000 198.00/M 1206ZD106KAT2A 
10yF +20% 2.29 478-5179-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 | 478-5179-2-ND NEW! 2,000 180.00/M 1206ZD106MAT2A 
10yuF +10% 1.78 478-2578-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-2578-2-ND 4,000 126.00/M 12066D106KAT2A 
10yF +20% 1.78 478-2579-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-2579-2-ND 4,000 180.00/M 12066D106MAT2A 
6.3V 22uF +10% 1.78 478-1576-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-1576-2-ND 2,500 324.00/M 12066D226KAT2A 
22uF +20% 1.78 478-3802-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3802-2-ND 2,500 270.00/M 12066D226MAT2A 
47uF +20% 1.78 478-4532-1-ND 16.88 140.63 468.75 | 478-4532-2-ND 2,500 675.00/M 12066D476MAT2A 
0UF +80 -20% 0.94 478-1577-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1577-2-ND 4,000 54.00/M 12065G104ZAT2A 
50V .22UF +80 -20% 0.94 478-1578-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1578-2-ND 4,000 99.00/M 12065G224ZAT2A 
Y5V TUF +80 -20% 0.94 478-1579-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1579-2-ND 3,000 81.00/M 12065G474ZAT2A 
1.0UF +80 -20% 0.94 478-1580-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1580-2-ND 4,000 63.00/M 12065G105ZAT2A 
25V 2.2UF +80 -20% 1.27 478-1581-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1581-2-ND 3,000 90.00/M 12063G225ZAT2A 
(Continued) 
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7 . . . . ® 
I:N/)( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Reel [Seeks | 
Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
46V 2.2UF +80 -20% 1,27 478-3812-1-ND 15.62 92.30 266.25 478-3812-2-ND 3,000 256.00/M 1206YG225ZAT2A 
1206 | Y5V 4.7UF +80 -20% 1.52 478-1582-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1582-2-ND 3,000 144.00/M 1206YG475ZAT2A 
10V 10yF +80 -20% 1.78 478-1583-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1583-2-ND 2,500 180.00/M 1206ZG106ZAT2A 
2000V 100pF +5% 1.78 478-4002-1-ND 20.90 123.50 356.25 478-4002-2-ND 2,000 342.00/M 1210GA101JAT1A 
680pF 45% 0.94 478-1584-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1584-2-ND 4,000 153.00/M 12102A681JAT2A 
200V 1000pF 45% 0.94 478-1585-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1585-2-ND 4,000 153.00/M 12102A102JAT2A 
1500pF 45% 1.27 478-1586-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1586-2-ND 2,000 162.00/M 12102A152JAT2A 
2200pF +5% 1.78 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1587-2-ND 2,000 225.00/M 12102A222JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1588-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1588-2-ND 4,000 81.00/M 12101A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1589-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1589-2-ND 4,000 81.00/M 12101A102JAT2A 
CoG 100V 1500pF 45% 0.94 478-1590-1-ND tail 5: 42.25 121.88 478-1590-2-ND 4,000 117.00/M 12101A152JAT2A 
(NPO) 2200pF 45% 127 478-1591-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1591-2-ND 4,000 117.00/M 12101A222JAT2A 
3300pF 45% 1.27 478-1592-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1592-2-ND 4,000 117.00/M 12101A332JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1594-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1594-2-ND 4,000 81.00/M 12105A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1595-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1595-2-ND 4,000 81.00/M 12105A102JAT2A 
50V 1500pF 45% 0.94 478-1596-1-ND TAS. 42.25 121.88 478-1596-2-ND 4,000 117.00/M 12105A152JAT2A 
2200pF 45% 0.94 478-1597-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1597-2-ND 4,000 117.00/M 12105A222JAT2A 
3300pF 45% 0.94 478-1598-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1598-2-ND 4,000 117.00/M 12105A332JAT2A 
6800pF 45% 0.94 478-1600-1-ND 22.00 130.00 375.00 | — = = 12105A682JAT2A 
820pF +10% 1.70 478-2961-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2961-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC821KAT1A 
2000V 1000pF +10% 1.70 478-2960-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2960-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC102KAT1A 
1000pF +20% 1.52 478-5184-1-ND NEW! 20.90 123.50 356.25 478-5184-2-ND NEW! 2,000 342.00/M 1210GC102MAT1A 
1500V 2700pF +20% 1.70 478-2962-1-ND 20.90 123.50 356.25 478-2962-2-ND 2,000 342.00/M 1210SC272MAT1A 
4700pF +10% 1.78 478-4001-1-ND 20.90 123.50 356.25 478-4001-2-ND 2,000 342.00/M 1210AC472KAT1A 
1000V 10000pF +10% 1.70 478-2958-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2958-2-ND 2,000 360.00/M 1210AC103KAT1A 
630V. 22000pF +10% 1.70 478-2959-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2959-2-ND 2,000 360.00/M 1210CC223KAT1A 
500V 10000pF +10% 1.27 478-3822-1-ND 17.60 104.00 300.00 478-3822-2-ND 2,000 288.00/M 12107C103KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-5043-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 478-5043-2-ND NEW! 4,000 153.00/M 12102C103KAT2A 
200V 22000pF +10% 0.94 478-5181-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 478-5181-2-ND NEW! 4,000 153.00/M 12102C223KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-5044-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 478-5044-2-ND NEW! 4,000 180.00/M 12102C473KAT2A 
-10UF +10% 0.94 478-3815-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-3815-2-ND 2,000 180.00/M 12102C104KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1602-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1602-2-ND 4,000 90.00/M 12101C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1603-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1603-2-ND 4,000 81.00/M 12101C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1604-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1604-2-ND 4,000 90.00/M 12101C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1605-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1605-2-ND 4,000 90.00/M 12101C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1606-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1606-2-ND 4,000 90.00/M 12101C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1607-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1607-2-ND 4,000 90.00/M 12101C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1608-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1608-2-ND 4,000 90.00/M 12101C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1609-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1609-2-ND 4,000 90.00/M 12101C153KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1610-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1610-2-ND 4,000 90.00/M 12101C223KAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1611-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1611-2-ND 4,000 90.00/M 12101C333KAT2A 
100V 47000pF +10% 0.94 478-1612-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1612-2-ND 4,000 90.00/M 12101C473KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1613-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1613-2-ND 4,000 90.00/M 12101C683KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1614-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1614-2-ND 4,000 90.00/M 12101C104KAT2A 
X7R -10UF 45% 0.94 478-3813-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-3813-2-ND 4,000 94.00/M 12101C104JAT2A 
-10UF +20% 0.94 478-3814-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-3814-2-ND 4,000 81.00/M 12101C104MAT2A 
1210 -15uF +10% 1.27 478-1615-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-1615-2-ND 2,000 112.00/M 12101C154KAT2A 
.22UF +10% 1.52 478-1616-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1616-2-ND 2,000 126.00/M 12101C224KAT2A 
ATUF +10% 2.79 478-2568-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2568-2-ND 1,000 126.00 12101C474KAT2A 
.68uF +10% 2.79 478-2569-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2569-2-ND 2,000 324.00/M 12101C684KAT2A 
1.0UF +10% 2.79 478-2570-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2570-2-ND 1,000 234.00 12101C105KAT2A 
1.0UF +20% 2.79 478-2571-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2571-2-ND 1,000 234.00 12101C105MAT2A 
1OUF +10% 0.94 478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1617-2-ND 4,000 144.00/M 12105C104KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1618-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-1618-2-ND 4,000 112.00/M 12105C154KAT2A 
.22uUF +10% 0.94 478-1619-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-1619-2-ND 4,000 112.00/M 12105C224KAT2A 
.22uUF +20% 0.94 478-3819-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-3819-2-ND 4,000 108.00/M 12105C224MAT2A 
-33UF +10% 0.94 478-1620-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1620-2-ND 4,000 198.00/M 12105C334KAT2A 
50V 33yuF +20% 0.94 478-3820-1-ND 9.24 54.60 157.50 478-3820-2-ND 4,000 151.00/M 12105C334MAT2A 
ATUF 45% 1.27 478-5183-1-ND NEW! 10.12 59.80 172.50 478-5183-2-ND NEW! 2,000 166.00/M 12105C474JAT2A 
ATUF +10% 1.27 478-1621-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1621-2-ND 2,000 198.00/M 12105C474KAT2A 
A7UF +20% 1.27 478-3821-1-ND 9.24 54.60 157.50 478-3821-2-ND 2,000 151.00/M 12105C474MAT2A 
1.0UF +10% 2.29 478-1622-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1622-2-ND 2,000 180.00/M 12105C105KAT2A 
2.2UF +10% 2.79 478-5182-1-ND NEW! 35.20 208.00 600.00 478-5182-2-ND NEW! 1,000 576.00 12105C225KAT2A 
4.7UF +10% 2.79 478-5046-1-ND NEW! 42.90 253.50 731.25 478-5046-2-ND NEW! 1,000 702.00 12105C475KAT2A 
2.2UF +10% 2.29 478-1623-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-1623-2-ND 2,000 270.00/M 12103C225KAT2A 
25V 1.0uF +10% 1.52 478-3816-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-3816-2-ND 3,000 324.00/M 12103C105KAT2A 
1.0uF +20% 1.52 478-3817-1-ND 12.87 76.05 219.38 478-3817-2-ND 3,000 211.00/M 12103C105MAT2A 
16V 4.7UF +10% 2.79 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-1624-2-ND 1,000 387.00 1210YC475KAT2A 
22uF +20% 2.79 478-4594-1-ND 22.50 187.50 625.00 478-4594-2-ND 1,000 900.00 1210YC226MAT2A 
10V 10uF +10% 2.79 478-1625-1-ND 29.15 172.25 496.88 478-1625-2-ND 1,000 477.00 1210ZC106KAT2A 
4.7UF +10% 2.79 478-1626-1-ND 15.40 91.00 262.50 478-1626-2-ND 1,000 252.00 12103D475KAT2A 
25V 10pF +10% 2.29 478-1627-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-1627-2-ND 2,000 324.00/M 12103D106KAT2A 
22uF +20% 2.79 478-5045-1-ND NEW! 42.90 253.50 731.25 478-5045-2-ND NEW! 1,000 702.00 12103D226MAT2A 
4.7UF +10% 1.78 478-1628-1-ND 17.60 104.00 300.00 478-1628-2-ND 2,500 288.00/M 1210YD475KAT2A 
16V 10uF +10% 2.29 478-1629-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-1629-2-ND 2,000 270.00/M 1210YD106KAT2A 
10pF +20% 2.79 478-2572-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-2572-2-ND 2,000 486.00/M 1210YD106MAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1630-1-ND 34.10 201.50 581.25 478-1630-2-ND 1,000 558.00 1210YD226KAT2A 
X5R 10uF +10% 2.29 478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 478-1631-2-ND 2,000 369.00/M 1210ZD106KAT2A 
10V 22uF +20% 2.79 478-3650-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3650-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226MAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1632-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-1632-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226KAT2A 
22uF +20% 2.79 478-2573-1-ND 41.80 247.00 712.50 478-2573-2-ND 1,000 684.00 12106D226MAT2A 
47uF +20% 2.79 478-2574-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-2574-2-ND 1,000 1278.00 12106D476MAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1633-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-1633-2-ND 1,000 1278.00 12106D476KAT2A 
‘ 22uF +10% 2.79 478-3649-1-ND 47.30 279.50 806.25 478-3649-2-ND 1,000 774.00 12106D226KAT2A 
100uF +10% 2.79 478-5047-1-ND NEW! 105.60 624.00 1800.00 478-5047-2-ND NEW! 1,000 1728.00 12106D107KAT2A 
100uF +20% 2.79 478-2575-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-2575-2-ND 1,000 1278.00 12106D107MAT2A 
25V 4.7UF +80 -20% 1.40 478-3818-1-ND 38.50 227.50 656.25 478-3818-2-ND 3,000 630.00/M 12103G475ZAT2A 
Y5V 10yF +80 -20% 1.78 478-3651-1-ND 66.00 390.00 1125.00 478-3651-2-ND 2,500 1080.00/M 12103G106ZAT2A 
16V 10uF +80 -20% 1.78 478-1634-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-1634-2-ND 2,500 486.00/M 1210YG106ZAT2A 
10V 22uF +80 -20% 2.29 478-1635-1-ND 43.45 256.75 740.63 478-1635-2-ND 2,000 711.00/M 1210ZG226ZAT2A 
4000V 33pF +10% 2.03 478-4726-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-4726-2-ND 2,000 396.00/M 1808JA330KAT1A 
27pF +10% 2.03 478-2978-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2978-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA270KAT1A 
3000V 33pF +10% 2.03 478-2979-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2979-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA330KAT1A 
CoG 47pF +10% 2.03 478-4723-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-4723-2-ND 2,000 360.00/M 1808HA470KAT1A 
(NPO) 82pF +10% 2.03 478-2980-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2980-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA820KAT1A 
1808 2000V 220pF 45% 2.03 478-2973-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-2973-2-ND 2,000 648.00/M 1808GA221JAT1A 
47pF +10% 2.03 478-2963-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2963-2-ND 2,000 540.00/M 1808AA470KAT1A 
1000V 68pF +10% 2.03 478-2965-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2965-2-ND 2,000 540.00/M 1808AA680KAT1A 
560pF 45% 2.03 478-2964-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-2964-2-ND 2,000 648.00/M 1808AA561JAT1A 
x7R | 3000V 1000pF +20% 2.03 478-4724-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4724-2-ND 2,000 270.00/M 1808HC102MAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2981-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2981-2-ND 2,000 540.00/M 1808HC102KAT1A 
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Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to11) 1771 


¥; . . . . @ 
I:N/)( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) i) Ree [(@pess | 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3000V 1500pF +10% 2.03 478-4725-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-4725-2-ND 2,000 360.00/M 1808HC152KAT1A 
2500V 1000pF +10% 2.03 478-2983-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2983-2-ND 2,000 540.00/M 1808WC102KAT1A 
1200pF +10% 2.03 478-2984-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2984-2-ND 2,000 540.00/M 1808WC122KAT1A 
100pF +10% 1.78 478-4004-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4004-2-ND 2,000 504.00/M 1808GC101KAT1A 
330pF +20% 2.03 478-2977-1-ND 31.35 185.25 534.38 478-2977-2-ND 2,000 513.00/M 1808GC331MAT1A 
2000V 470pF +10% 1.78 478-4005-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4005-2-ND 2,000 504.00/M 1808GC471KAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2974-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2974-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC102KAT1A 
1000pF +20% 2.03 478-2975-1-ND 31.08 183.63 529.69 | 478-2975-2-ND 2,000 509.00/M 1808GC102MAT1A 
1808 | X7R 1500pF +10% 2.03 478-2976-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2976-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC152KAT1A 
1500V 1000pF +10 2.03 478-2982-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2982-2-ND 2,000 540.00/M 1808SC102KAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2966-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2966-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC102KAT1A 
3300pF +10% 2.03 478-2969-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2969-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC332KAT1A 
4000V 6800pF +10% 2.03 478-2970-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2970-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC682KAT1A 
10000pF +10% 2.03 478-2967-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2967-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC103KAT1A 
10000pF +20% 1.78 478-4003-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4003-2-ND 2,000 504.00/M 1808AC103MAT1A 
15000pF +10% 2.03 478-2968-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2968-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC153KAT1A 
630V 3300pF +20% 2.03 478-2971-1-ND 31.08 183.63 529.69 | — — = 1808CC332MAT1A 
39000pF +10% 2.03 478-2972-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2972-2-ND 2,000 540.00/M 1808CC393KAT1A 
4000V 27pF +10% 2.54 478-4716-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 478-4716-2-ND 1,000 396.00 1812JA270KAT1A 
47pF +5% 2.54 478-4734-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4734-2-ND 1,000 504.00 1812JA470JAT1A 
47pF 45% 2.54 478-3005-1-ND 42.24 249.60 720.00 | 478-3005-2-ND 1,000 691.00 1812HA470JATIA 
100pF +10% 2.54 478-4729-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-4729-2-ND 1,000 414.00 1812HA101KAT1A 
3000V 220pF +5% 2.54 478-4730-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4730-2-ND 1,000 504.00 1812HA221JATIA 
220pF +10% 2.54 478-4731-1-ND 28.60 169.00 487.50 | 478-4731-2-ND 1,000 468.00 1812HA221KAT1A 
330pF +10% 2.54 478-3004-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3004-2-ND 1,000 576.00 1812HA331KAT1A 
2500V 100pF +10% 2.54 478-3011-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3011-2-ND 1,000 576.00 1812WA101KAT1A 
2000V 150pF +5% 2.54 478-4728-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-4728-2-ND 1,000 486.00 1812GA151JAT1A 
CoG 470pF +5% 2.54 478-2999-1-ND 42.24 249.60 720.00 | 478-2999-2-ND 1,000 691.00 1812GA471JAT1A 
(NPO) | 1500V 560pF +10% 2.54 478-3008-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3008-2-ND 1,000 576.00 1812SA561KAT1A 
100pF 45% 2.54 478-4727-1-ND 28.60 169.00 487.50 | 478-4727-2-ND 1,000 468.00 1812AA101JAT1A 
100pF +10% 2.54 478-2985-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2985-2-ND 1,000 576.00 1812AA101KAT1A 
220pF +10% 2.54 478-2987-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2987-2-ND 1,000 576.00 1812AA221KAT1A 
1000V 470pF 45% 2.54 478-2988-1-ND 42.24 249.60 720.00 | 478-2988-2-ND 1,000 691.00 1812AA471JAT1A 
1000pF +5% 2.54 478-5054-1-ND NEW! 42.24 249.60 720.00 | 478-5054-2-ND NEW! 1,000 691.00 1812AA102JAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-5187-1-ND NEW! 35.20 208.00 600.00 | 478-5187-2-ND NEW! 1,000 576.00 1812AA102KAT1A 
1000pF +20% 2.54 478-2986-1-ND 33.44 197.60 570.00 | 478-2986-2-ND 1,000 547.00 1812AA102MAT1A 
50V .O1NF +5% 1.52 478-1636-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 478-1636-2-ND 1,000 396.00 18125A103JAT2A 
-O15pF +5% 1.52 478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 | 478-1637-2-ND 1,000 675.00 18125A153JAT2A 
470pF +10% 2.54 478-3007-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3007-2-ND 1,000 576.00 1812HC471KAT1A 
3000V 1000pF +10% 2.54 478-3006-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3006-2-ND 1,000 576.00 1812HC102KAT1A 
1000pF +20% 2.54 478-4732-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4732-2-ND 1,000 270.00 1812HC102MAT1A 
2200pF +10% 2.54 478-4733-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-4733-2-ND 1,000 360.00 1812HC222KAT1A 
2500V 1200pF +20% 2.54 478-3012-1-ND 33.44 197.60 570.00 | — = = 1812WC122MAT1A 
3300pF +10% 2.54 478-4736-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 478-4736-2-ND 1,000 396.00 1812WC332KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-3000-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3000-2-ND 1,000 576.00 1812GC102KAT1A 
2000V 1000pF +20% 2.54 478-3001-1-ND 33.44 197.60 570.00 | 478-3001-2-ND 1,000 547.00 1812GC102MAT1A 
2700pF +10% 2.54 478-3002-1-ND 35.20 208.00 — | 478-3002-2-ND 500 288.00 1812GC272KAT1A 
1812 4700pF +10% 2.54 478-3003-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3003-2-ND 1,000 576.00 1812GC472KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-3009-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3009-2-ND 1,000 576.00 1812SC472KAT1A 
1500V 5600pF +10% 2.54 478-3010-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3010-2-ND 1,000 576.00 1812SC562KAT1A 
10000pF +10% 2.54 478-4735-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 478-4735-2-ND 1,000 432.00 1812SC103KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-2989-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2989-2-ND 1,000 576.00 1812AC102KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-2993-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2993-2-ND 1,000 576.00 1812AC472KAT1A 
4000V 5000pF +10% 2.54 478-2994-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2994-2-ND 1,000 576.00 1812AC502KAT1A 
10000pF +10% 2.54 478-2990-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2990-2-ND 1,000 576.00 1812AC103KAT1A 
22000pF +10% 2.54 478-2991-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2991-2-ND 1,000 576.00 1812AC223KAT1A 
X7R 27000pF +10% 2.54 478-2992-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2992-2-ND 1,000 576.00 1812AC273KAT1A 
10UF +10% 2.00 478-4009-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-4009-2-ND 1,000 540.00 1812CC104KAT1A 
22000pF +10% 2.54 478-2995-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2995-2-ND 1,000 576.00 1812CC223KAT1A 
630V 33000pF +10% 2.54 478-2996-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2996-2-ND 1,000 576.00 1812CC333KAT1A 
47000pF +10% 2.54 478-2997-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2997-2-ND 1,000 576.00 1812CC473KAT1A 
68000pF +10% 2.54 478-2998-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2998-2-ND 1,000 576.00 1812CC683KAT1A 
500V 47000pF +10% 2.79 478-5186-1-ND NEW! 27.50 162.50 468.75 478-5186-2-ND NEW! 1,000 450.00 18127C473KAT2A 
200V QUF 10% 1.02 478-3823-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-3823-2-ND 1,000 450.00 18122C104KAT2A 
.22UF +10% 1.02 478-1640-1-ND 18.70 110.50 318.75 478-1640-2-ND 1,000 306.00 18121C224KAT2A 
1400 A7UF +10% 1.52 478-1641-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-1641-2-ND 1,000 441.00 18121C474KAT2A 
1.0uF +10% 2.29 478-1642-1-ND 33.55 198.25 — | 478-1642-2-ND 700 384.30 18121C105KAT2A 
2.2UF +10% 2.79 478-5185-1-ND NEW! 55.00 325.00 — | 478-5185-2-ND NEW! 500 450.00 18121C225KAT2A 
-33UF 10% 1.02 478-3825-1-ND 24.75 146.25 421.88 | 478-3825-2-ND 1,000 405.00 18125C334KAT2A 
TUF +10% 1.02 478-3826-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 478-3826-2-ND 1,000 684.00 18125C474KAT2A 
TUF 20% 1.02 478-3827-1-ND 38.50 227.50 656.25 478-3827-2-ND 1,000 630.00 18125C474MAT2A 
50V -68yUF 10% 1.27 478-3828-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 478-3828-2-ND 1,000 684.00 18125C684KAT2A 
1.0UF +10% 1.27 478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 | 478-1643-2-ND 1,000 459.00 18125C105KAT2A 
1.0uF 20% 1.27 478-3824-1-ND 31.90 188.50 543.75 478-3824-2-ND 1,000 522.00 18125C105MAT2A 
2.2UF +10% 2.79 478-2567-1-ND 29.70 175.50 — _| 478-2567-2-ND 500 243.00 18125C225KAT2A 
25V 10yF +10% 2.79 478-1644-1-ND 45.65 269.75 — | 478-1644-2-ND 500 373.50 18123D106KAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 478-1645-1-ND 45.65 269.75 — | 478-1645-2-ND 500 373.50 1812ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1646-1-ND 82.50 487.50 — _| 478-1646-2-ND 500 675.00 18126D476KAT2A 
CoG 3000V 220pF +10% 2.54 478-3017-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3017-2-ND 1,000 756.00 1825HA221KAT1A 
(NPO) 2500V 1000pF +10% 2.54 478-4738-1-ND 38.50 227.50 656.25 478-4738-2-ND 1,000 630.00 1825WA102KAT1A 
1000V 3300pF +5% 2.54 478-3013-1-ND 55.44 327.60 — | 478-3013-2-ND 500 453.50 1825AA332JAT1A 
4000V 1000pF +10% 2.54 478-4737-1-ND 38.50 227.50 656.25 478-4737-2-ND 1,000 630.00 1825JC102KAT1A 
2500V 5600pF +10% 2.54 478-3018-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3018-2-ND 1,000 756.00 1825WC562KAT1A 
1825 2000V 1000pF +10% 2.00 478-4007-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-4007-2-ND 1,000 702.00 1825GC102KAT1A 
10000pF +10% 2.00 478-4008-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-4008-2-ND 1,000 702.00 1825GC103KAT1A 
X7R 4000V 10UF +10% 2.00 478-4006-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-4006-2-ND 1,000 702.00 1825AC104KAT1A 
47000pF +10% 2.54 478-3014-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3014-2-ND 1,000 756.00 1825AC473KAT1A 
630V 10UF +10% 2.54 478-3015-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3015-2-ND 1,000 756.00 1825CC104KAT1A 
-15uF +10% 2.54 478-3016-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3016-2-ND 1,000 756.00 1825CC154KAT1A 
50V 1.0uF +10% 1.27 478-3829-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-3829-2-ND 1,000 810.00 18255C105KAT2A 
2000V 10000pF +10% 3.30 478-3020-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3020-2-ND 1,000 1404.00 2220GC103KAT1A 
2220 | X7R 10000pF +20% 3.30 478-4739-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 478-4739-2-ND 1,000 1080.00 2220GC103MAT1A 
50V 1.0uF +10% 3.30 478-3019-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3019-2-ND 1,000 1404.00 22205C105KAT1A 
10yF +10% 2.79 478-5048-1-ND NEW! 88.00 520.00 1500.00 | 478-5048-2-ND NEW! 500 720.00 22205C106KAT2A 
CoG | 1000V 8200pF +10% 2.54 478-3022-1-ND 85.80 507.00 — | 478-3022-2-ND 500 702.00 2225AA822KAT1A 
2000V 10000pF +10% 2.54 478-3024-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3024-2-ND 1,000 1404.00 2225GC103KAT1A 
2500V 10000pF +10% 2.54 478-4742-1-ND 71.50 422.50 1218.75 478-4742-2-ND 1,000 1170.00 2225WC103KAT1A 
2225 X7R 1000V AQUF +10% 2.54 478-4741-1-ND 71.50 422.50 1218.75 478-4741-2-ND 1,000 1170.00 2225AC104KATIA 
630V 0UF +10% 2.54 478-4717-1-ND 77.00 455.00 1312.50 | 478-4717-2-ND 1,000 1260.00 2225CC104KAT1A 
.22UF +10% 2.54 478-3023-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3023-2-ND 1,000 1404.00 2225CC224KAT1A 
200V -33UF +10% 2.54 478-3021-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3021-2-ND 1,000 1404.00 22252C334KAT1A 
DigiDRe Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA ( Flexisafe Multilayer Ceramic Chip Capacitors Ira 
mT 4X For Ultra Safety Critical Applications * pt 
AVX has developed a range of components specifically for safety critical flexure type mechanical damage accounts for the majority of MLCC failures. a: 
applications. Utilizing the award-winning FLEXITERM™ layer in conjunction with The addition of the cascade (MLSC) structure protects the component from = 
the cascade (MLSC) design previously used for high voltage MLCC’s, a range low insulation resistance failure resulting from other common causes for 
of ceramic capacitors is now available for customers who require components failure: thermal stress damage, repetitive strike ESD damage, and placement Dimensions - mm 
designed with an industry leading set of safety features. The FLEXITERM damage. With the inclusion of the cascade design structure to complement the | Size Code L WwW t 
layer protects the component from any damage to the ceramic resulting from FLEXITERM layer, the FLEXISAFE series of capacitors has unbeatable safety 0805 2.01 +0.20 | 1.25 +0.20 | 0.50 +0.25 
mechanical stress during PCB assembly or use with end customers. Board _ features. 1206 3.20 +0.20 | 1.60 +0.20 | 0.50 +0.25 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance | Max.-mm Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF +10% = 478-4317-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-4317-2-ND 2,000 61.00/M FS055C102KAZ2A 
0805 X7R 50V 10000pF +10% _— 478-4316-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-4316-2-ND 2,000 61.00/M FS055C103KAZ2A 
-10UF +10% = 478-4315-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-4315-2-ND 2,000 81.00/M FS055C104KAZ2A 
1206 X7R 50V 1000pF +10% 1.0 478-4643-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-4643-2-ND 4,000 72.00/M FS065C102KAZ2A 
3300pF +10% 12 478-4644-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-4644-2-ND 2,000 72.00/M FS065C332KAZ2A 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors with Soft Termination Digi Reel” 
With increased requirements from the automotive industry for a X7R dielectric. The industry standard for flexure is 2mm minimum. = = 
additional component robustness, AVX recognized the need to With Soft Termination, AVX guarantees a minimum flexure of 5mm, Dimensions - mm 
produce a MLCC with enhanced mechanical strength. It was noted _ without any internal cracks. Beyond 5mm, generally the component will Size Code L Ww t 
that many components may be subject to severe flexing and vibration open. The industry standard for temperature cycling is 1,000 cycles - 0603 1.60 +0.15 | 0.81 +0.15 | 0.35 +0.15 
when used in various under-the-bonnet automotive applications. AVX guarantees 3,000 cycles. As well as for automotive applications, Law, 0805 2.01 +0.20 | 1.25 +0.20 | 0.50 +0.25 
To satisfy the requirement for enhanced mechanical strength, AVX the soft termination will provide design engineers with a satisfactory <<< i 1206 3.20 +0.20 | 1.60 +0.20 | 0.50 +0.25 
had to find a way of ensuring electrical integrity is maintained whilst solution when designing PCBs which may be subject to high levels was tr 1210 3.20 +0.20 | 2.50 +0.20 | 0.50 +0.25 
external forces are being applied to the component. It was found of board flexure. Features: ¢ High mechanical performance able to 1808 4.57 +0.25 | 2.03 +0.25 | 0.64 +0.39 
that the structure of the termination needed to be flexible and after withstand 5mm bend test guaranteed * Open failure mode is apparent i 1812 4.50 +0.30 | 3.20 +0.20 | 0.61 +0.36 
much research and development, a “soft termination” was found. This when products are overstressed by 5mm_ * Increased temperature 1825 4.50 +0.30 | 6.40 +0.30 | 0.64 +0.39 
soft termination is designed to enhance the mechanical flexure and _ cycling performance for 3000 cycles and beyond « Reduction in circuit 2220 5.70 +0.40 | 5.00 +0.40 | 0.64 +0.39 
temperature cycling performance of a standard ceramic capacitor with board flex failures * Base metal electrode system. 2225 5.72 +0.25 | 6.35 +0.25 | 0.64 +0.39 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance |Max.-mm|_ Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF +10% 0.94 478-3526-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3526-2-ND 4,000 48.00/M 06035C102KAZ2A 
1500pF +10% 0.94 2.93 17.29 49.88 478-3527-2-ND 4,000 48.00/M 06035C152KAZ2A 
2200pF +10% 0.94 478-3528-1-ND 2.77 16.38 47.25 478-3528-2-ND 4,000 45.00/M 06035C222KAZ2A 
3300pF +10% 0.94 478-3529-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3529-2-ND 4,000 48.00/M 06035C332KAZ2A 
4700pF +10% 0.94 478-3530-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3530- 4,000 48.00/M 06035C472KAZ2A 
50V 6800pF +10% 0.94 2.93 17.29 49.88 478-3531 - 4,000 48.00/M 06035C682KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 2.93 17.29 49.88 478-3532- 4,000 48.00/M 06035C103KAZ2A 
0603 | X7R 15000pF +10% 0.94 4.00 23.66 68.25 478-3533- 4,000 66.00/M 06035C153KAZ2A 
22000pF +10% 0.94 4.31 25.48 73.50 478-3534- 4,000 71.00/M 06035C223KAZ2A 
33000pF +10% 0.94 4.31 25.48 73.50 478-3535- 4,000 71.00/M 06035C333KAZ2A 
47000pF +10% 0.94 478-3536-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3536- 4,000 71.00/M 06035C473KAZ2A 
0UF +10% 0.94 478-3540-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3540-2-ND 4,000 113.00/M 06035C104KAZ2A 
25V 10UF +10% 0.94 478-3539-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3539-2-ND 4,000 113.00/M 06033C104KAZ2A 
16V 68000pF +10% 0.94 478-3537-1-ND 5.54 32.76 94.50 4,000 91.00/M O603YC683KAZ2A 
10UF +10% 0.94 5.54 32.76 94.50 4,000 91.00/M O603YC104KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 3.23 19.11 55.13 4,000 53.00/M 08051C103KAZ2A 
400V 22000pF +10% 1.27 3.70 21.84 63.00 2,000 60.00/M 08051C223KAZ2A 
47000pF +10% 1.27 3.70 21.84 63.00 2,000 60.00/M 08051C473KAZ2A 
10UF +10% 1.40 5.08 30.03 86.63 2,000 83.00/M 08051C104KAZ2A 
1000pF +10% 0.94 3.47 20.48 59.06 4,000 57.00/M 08055C102KAZ2A 
1500pF +10% 0.94 478-3542-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3542-2-ND 4,000 57.00/M 08055C152KAZ2A 
2200pF +10% 0.94 478-3543-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3543-2-ND 4,000 57.00/M 08055C222KAZ2A 
3300pF +10% 0.94 3.47 20.48 59.06 4,000 57.00/M 08055C332KAZ2A 
4700pF +10% 0.94 4.90 28.93 83.44 4,000 80.00/M 08055C472KAZ2A 
6800pF +10% 0.94 4.90 28.93 83.44 4,000 80.00/M 08055C682KAZ2A 
0805 | X7R 50V 10000pF +10% 0.94 4.90 28.93 83.44 4,000 80.00/M 08055C103KAZ2A 
15000pF +10% 0.94 4.90 28.93 83.44 4,000 80.00/M 08055C153KAZ2A 
22000pF +10% 0.94 4.90 28.93 83.44 4,000 80.00/M 08055C223KAZ2A 
33000pF +10% 0.94 478-3550-1-ND 4.90 28.93 83.44 4,000 80.00/M 08055C333KAZ2A 
47000pF +10% 0.94 478-3551-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3551-2-ND 4,000 80.00/M 08055C473KAZ2A 
68000pF +10% 0.94 478-3552-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3552-2-ND 4,000 80.00/M 08055C683KAZ2A 
10UF +10% 0.94 478-3553-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3553- 4,000 60.00/M 08055C104KAZ2A 
.22UF +10% 1.40 4.93 29.12 84.00 478-3555- 2,000 81.00/M 08055C224KAZ2A 
25V -33UF +10% 1.40 478-3556-1-ND 4.93 29.12 84.00 478-3556- 2,000 81.00/M 08053C334KAZ2A 
1.0uF +10% 1.40 478-3558-1-ND 46.97 277.55 800.63 478-3558- 2,000 769.00/M 08053C105KAZ2A 
10V 1.0UF +10% 1.40 478-3557-1-ND 21.56 127.40 367.50 478-3557- 2,000 353.00/M 0805ZC105KAZ2A 
100pF +10% 1.52 478-4599-1-ND 6.75 56.25 187.50 478-4599- 2,000 270.00/M 1206GC101KAZ1A 
2000V 470pF +10% 1.52 478-4660-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4660- 2,000 270.00/M 1206GC471KAZ1A 
1000pF +10% 1.52 478-4600-1-ND 6.75 56.25 187.50 478-4600-2-ND 2,000 270.00/M 1206GC102KAZ1A 
14000V 2200pF +10% 1.52 478-4658-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4658-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC222KAZ1A 
4700pF +10% 1.52 478-4668-1-ND 16.50 97.50 281.25 2,000 270.00/M 1206AC472KAZ1A 
630V 10000pF +10% 1.52 478-4659-1-ND 16.50 97.50 281.25 2,000 270.00/M 1206CC103KAZ1A 
1000pF +10% 0.94 478-3576-1-ND 4.47 26.39 76.13 4,000 73.00/M 12061C102KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 4.47 26.39 76.13 4,000 73.00/M 12061C103KAZ2A 
100V 10UF +10% 1.78 478-3578-1-ND 3.85 22.75 65.63 2,000 63.00/M 12061C104KAZ2A 
.22UF +10% 1.78 478-3579-1-ND 15.25 90.09 259.88 2,000 249.00/M 12061C224KAZ2A 
-33F +10% 1.78 478-3580-1-ND 15.25 90.09 259.88 2,000 249.00/M 12061C334KAZ2A 
4206 | x7R 1000pF +10% 0.94 478-3563-1-ND 4.16 24.57 70.88 478-3563-2-ND 4,000 68.00/M 12065C102KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 478-3564-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3564-2-ND 4,000 74.00/M 12065C103KAZ2A 
15000pF +10% 0.94 478-3565-1-ND 4.53 26.78 77.25 4,000 74.00/M 12065C153KAZ2A 
22000pF +10% 0.94 478-3566-1-ND 4.53 26.78 77.25 4,000 74.00/M 12065C223KAZ2A 
33000pF +10% 0.94 4.53 26.78 77.25 4,000 74.00/M 12065C333KAZ2A 
50V 47000pF +10% 0.94 4.53 26.78 77.25 4,000 74.00/M 12065C473KAZ2A 
68000pF +10% 0.94 4.53 26.78 77.25 4,000 74.00/M 12065C683KAZ2A 
10UF +10% 0.94 4.97 29.38 84.75 4,000 81.00/M 12065C104KAZ2A 
-15uF +10% 1.52 6.77 39.98 115.31 2,000 111.00/M 12065C154KAZ2A 
.22UF +10% 1.52 478-3572-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-3572-2-ND 2,000 111.00/M 12065C224KAZ2A 
A7UF +10% 1.52 478-3573-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-3573-2-ND 2,000 171.00/M 12065C474KAZ2A 
25V 2.2uF +10% 1.78 478-3575-1-ND 18.02 106.47 307.13 478-3575-2-ND 2,000 295.00/M 12063C225KAZ2A 
16V 1.0uF +10% 1.27 15.25 90.09 259.88 2,000 249.00/M 1206YC105KAZ2A 
2000V 1000pF +10% 1.70 478-4602-1-ND 9.00 75.00 250.00 478-4602-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC102KAZ1A 
1000V 10000pF +10% 1.70 478-4601-1-ND 9.00 75.00 250.00 478-4601-2-ND 2,000 360.00/M 1210AC103KAZ1A 
10UF +10% 1.52 7.70 45.50 131.25 2,000 126.00/M 12101C104KAZ2A 
-33UF +10% 1.78 14.17 83.72 241.50 2,000 232.00/M 12101C334KAZ2A 
100V ATUF +10% 1.78 10.12 59.80 172.50 2,000 166.00/M 12101C474KAZ2A 
1210 | X7R -68uF +10% 2.29 23.21 137.15 395.63 1,000 380.00 12101C684KAZ2A 
1.0uF +10% 2.79 24.64 145.60 420.00 1,000 403.00 12101C105KAZ2A 
10UF +10% 1.02 7.24 42.77 123.38 4,000 118.00/M 12105C104KAZ2A 
50V .22UF +10% 1.27 9.68 57.20 165.00 2,000 158.00/M 12105C224KAZ2A 
-33UF +10% 1.52 478-3588-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3588-2-ND 2,000 277.00/M_ | 12105C334KAZ2A 
A7UF +10% 1.52 478-3589-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3589-2-ND 2,000 277.00/M_| 12105C474KAZ2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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V, Multilayer Ceramic Chip Capacitors with Soft Termination (Cont. Digi@Reel 
nT A 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC_ | Capacitance | Tolerance |Max.-mm|_ Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0uF +10% 2.79 478-3590-1-ND 44.66 263.90 761.25 478-3590-2-ND 2,000 731.00/M | 12105C105KAZ2A 
4210 | x7R 50V 2.2UF +10% 2.79 478-3591-1-ND 49.28 291.20 840.00 478-3591-2-ND 1,000 806.00 | 12105C225KAZ2A 
4.7uF +10% 1.70 478-4523-1-ND 25.11 209.25 697.50 478-4523-2-ND 1,000 1004.00 | 12105C475KAZ2A 
16V 4.7uF +10% 2.79 478-3592-1-ND 55.44 327.60 945.00 478-3592-2-ND 2,000 907.00/M_| 1210YC475KAZ2A 
3000V 1000pF +10% 2.03 478-4603-1-ND 13.50 112.50 375.00 478-4603- 2,000 540.00/M | 1808HC102KAZ1A 
1808 | X7R 1000pF +20% 2.03 12.83 106.88 356.25 478-4604- 2,000 513.00/M_| 1808HC102MAZ1A 
1000V 10000pF +10% 2.03 27.50 162.50 468.75 478-4661- 2,000 450.00/M_| 1808AC103KAZ1A 
470pF +10% 2.54 27.50 162.50 468.75 478-4665- 2,000 450.00/M | 1812HC471KAZ1A 
3000V 1000pF +10% 2.54 14.40 120.00 400.00 478-4607- 1,000 576.00 | 1812HC102KAZ1A 
1000pF +20% 2.54 13.68 114.00 380.00 478-4608- 1,000 547.00 | 1812HC102MAZ1A 
2000V 4700pF +10% 2.54 14.40 120.00 400.00 478-4606- 1,000 576.00 | 1812GC472KAZ1A 
4000V 10000pF +10% 2.54 14.40 120.00 400.00 478-4605- 1,000 576.00 | 1812AC103KAZ1A 
27000pF +10% 2.54 35.20 208.00 600.00 478-4662- 2,000 576.00/M_| 1812AC273KAZ1A 
630V 10UF +10% 2.54 27.50 162.50 468.75 478-4663- 2,000 450.00/M | 1812CC104KAZ1A 
1812 | X7R 47000pF +10% 2.54 35.20 208.00 600.00 478-4664- 2,000 576.00/M_| 1812CC473KAZ1A 
ATUF +10% 2.29 478-3596-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3596-2-ND 1,000 1026.00 | 18121C474KAZ2A 
400V 68 UF +10% 2.79 478-3597-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3597-2-ND 1,000 1026.00 | 18121C684KAZ2A 
1.0UF +10% 2.79 478-3598-1-ND 47.08 278.20 = 478-3598-2-ND 1,000 770.00 | 18121C105KAZ2A 
2.2uF +10% 2.79 478-3599-1-ND 92.40 546.00 = 478-3599-2-ND 500 756.00 | 18121C225KAZ2A 
ATUF +10% 2.29 478-3593-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-3593-2-ND 1,000 810.00 | 18125C474KAZ2A 
50V -68uF +10% 2.29 478-3594-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3594-2-ND 1,000 1026.00 | 18125C684KAZ2A 
1.0UF +10% 2.29 478-3595-1-ND 46.20 273.00 787.50 1,000 756.00 | 18125C105KAZ2A 
2000V 10000pF +10% 2.54 478-4670-1-ND 46.20 273.00 787.50 1,000 756.00 | 1825GC103KAZ1A 
1825 | x7R | 1000v -10UF +10% 2.54 478-4669-1-ND 46.20 273.00 787.50 1,000 756.00 | 1825AC104KAZ1A 
47000pF +10% 2.54 478-4609-1-ND 18.90 157.50 525.00 1,000 756.00 | 1825AC473KAZ1A 
630V QUF +10% 2.54 478-4610-1-ND 18.90 157.50 525.00 1,000 756.00 | 1825CC104KAZ1A 
2200 | x7R 2000V 10000pF +10% 3.30 35.10 292.50 975.00 1,000 1404.00 | 2220GC103KAZ1A 
50V 10uF +10% 3.30 478-4522-1-ND 50.40 420.00 = 500 1008.00 | 22205C106KAZ2A 
2500V 10000pF +10% 2.54 478-4612-1-ND 35.10 292.50 975.00 1,000 1404.00 | 2225WC103KAZ1A 
2225 | X7R | 1000V -10UF +10% 2.54 478-4666-1-ND 85.80 507.00 1462.50 2,000 1404.00/M_ | 2225AC104KAZ1A 
630V 0UF +10% 2.54 478-4667-1-ND 89.10 526.50 1518.75 478-4667-2-ND 2,000 1458.00/M | 2225CC104KAZ1A 


Automotive Grade Multilayer 


2 se 4 Dimensions - mm =< yt 
Ceramic Chip Capacitors Size Code cE w t Sa uit 
0805 2.01 +0.20 1.25 40.20 0.50 +0.25 
Features: X7R dielectric components containing BME electrode and copper 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 0.50 +0.25 | 
terminations with a Ni/Sn plated overcoat.Specifications: AECQ200 qualified 2220 5.70 +0.40 5.00 +0.040 0.64 +0.39 t 
Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Max. - mm Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100V -10UF 1.27 478-4525-1-ND 19 1.71 14.25 478-4525-2-ND 2,000 68.00/M 08051C104K4T2A 
0805 50V ATUF 1,27 478-4526-1-ND 34 3.06 25.50 478-4526-2-ND 2,000 122.00/M 08055C474K4T2A 
25V 1.0UF 1.40 478-4527-1-ND 1.22 10.98 91.50 478-4527-2-ND 2,000 439.00/M 08053C105K4T2A 
1206 25V. 2.2uF 1.78 478-4530-1-ND 60 5.40 45.00 478-4530-2-ND 2,000 216.00/M 12063C225K4Z2A 
2220 50V 10yF 2.79 478-4528-1-ND 6.25 56.25 468.75 478-4528-2-ND 500 1125.00 22205C106K4Z2A 


Hi-Q® MLC Capacitors 


The HQ Series capacitors from AVX are a Hi-Q high RF power, surface mount MLC capacitor and are characterized with ZZ L 


ultra-low ESR and dissipation factor at high frequencies. They are designed to handle high power and high voltage levels for Dimensions - mm 
applications in RF power amplifiers, inductive heating, high magnetic field environments (MRI coils), medical, and industrial T Size Code Ty WwW T Max. t 
electronics. HQCC 5.84 6.35 3.3 0.64 
Specifications: * Dissipation Factor @ 25°C: 0.1% Max (measured with 1Vms @ 1KHz {1MHz for <1000pF}) * Dielectric ) KL HQCE 9.4 9.9 3.3 0.64 
Strength: Min. 120% of rated WVDC. 
Size WV | Cap. | Toler- | Digi-Key Pricing AVX Size WV | Cap. | Toler- | Digi-Key Pricing AVX 
Code DC (pF) ance Part No. 1 10 100 Part No. Code Dc (pF) ance Part No. 1 10 100 Part No. 
3.3 | +0.50pF | 478-4551-ND 7.00 49.00 420.00 | HQCCHA3R3DAT9A Hacc 820 2% 478-4558-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCSA821GAT9A 
4.7 | +0.25pF | 478-4552-ND 7.00 49.00 420.00 | HQCCHA4R7CA19A 1500V | 4000 10% 478-4557-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCSA102KAT9A 
6.8 | +0.25pF | 478-4555-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA6R8CAT9A 18 5% 478-4572-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA180JAT9A 
12 2% 478-4540-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA120GAT9A 22 5% 478-4573-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA220JAT9A 
15 2% 478-4543-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA150GA19A 27 5% 478-4574-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA270JAT9A 
18 2% 478-4545-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA180GA19A 7200V 33 5% 478-4575-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA330JAT9A 
20 2% 478-4546-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA200GA19A 43 1% 478-4576-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA430FAT9A 
22 2% 478-4547-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA220GAT9A 68 1% 478-4577-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA680FAT9A 
3000V | 39 2% 478-4550-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA390GAT9A 15. 1% 478-4578-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA750FAT9A 
HQCC 56 2% 478-4553-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHAS60GAT9A 100 5% 478-4570-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA101JAT9A 
68 2% 478-4554-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA680GAT9A HQCE | 5000V | 150 5% 478-4569-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEKA151JAT9A 
82 10% 478-4556-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCHA820KA19A 220 5% 478-4567-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEJA221JAT9A 
120 2% 478-4541-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA121GAT9A 4000V | 390 5% 478-4568-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEJA391JAT9A 
130 2% 478-4542-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA131GA19A 560 5% 478-4565-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEHAS61JAT9A 
150 5% 478-4544-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA151JA19A 3000V | 680 5% 478-4566-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEHA681JAT9A 
220 2% 478-4548-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA221GAT9A 2500V | 820 5% 478-4579-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEWA821JAT9A 
270 2% 478-4549-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA271GAT9A 1200 5% 478-4562-ND 13.18 92.23 790.50 | HQCEGA122JAT9A 
330 2% 478-4559-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCWA331GAT9A 2000V | 1800 10% 478-4563-ND 13.18 92.23 790.50 | HQCEGA182KAT9A 
2500V | 399 2% 478-4560-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCWA391GAT9A 630V | 6800 10% 478-4561-ND 13.18 92.23 790.50 | HQCECA682KAT9A 


NEW! TurboCap High-cv SMPS Capacitors 


The TurboCap, MLC capacitors from AVX are characterized with very high capacitance in a small volume. By vertical stacking of the ceramic elements, the footprint 
required for mounting the capacitors is greatly reduced. TurboCaps are ideally suited as filters in the input and output stages of switch mode power supplies (SMPS). With 
their ultra-low ESR, these capacitors are designed to handle high ripple current at high frequencies and high power levels. The DIP leads in either thru-hole or surface 
mount configurations offer superior stress relief to the ceramic elements. The leads effectively decouple the parts from the board and minimize thermally or mechanically 
induced stresses encountered during assembly, temperature cycling or other environmental conditions. Specifications: Dissipation Factor: 2.5% Max. @ 25°C, 
1.0+0.2Vrms (open circuit voltage) at 1kKHz 


Cap. wv Dimensions mm No. of Leads | Digi-Key Pricing AVX 

Fig. | (uF) DC Type A B c D Es Per Side Part No. 1 10 100 Part No. 
27 5.59 7.24 6.35 8.26 7.62 03 478-5074-ND 15.62 136.68 1093.40 | ST205C276MANO3 
1 47 50V | SMD 5.59 7.24 6.35 | 13.34 | 7.62 05 478-5071-ND 21.76 190.40 1523.20 | ST205C476MANO5 
100 5.59 7.24 6.35 | 26.04 | 7.62 10 478-5068-ND 40.60 355.25 2842.00 | ST205C107MAN10 
27 5.59 7.24 6.35 8.26 7.62 03 478-5072-ND 15.62 136.68 1093.40 | ST205C276MAJO3 
2A 47 50V | SMD 5.59 7.24 6.35 | 13.34 | 7.62 05 478-5069-ND 21.76 190.40 1523.20 | ST205C476MAJO5 
100 5.59 7.24 6.35 | 26.04 | 7.62 10 478-5066-ND 40.60 355.25 2842.00 | ST205C107MAJ10 
27 5.59 7.24 6.35 8.26 7.62 03 478-5073-ND 15.62 136.68 1093.40 | ST205C276MALO03 
2B 47 50V | SMD 5.59 7.24 6.35 | 13.34 | 7.62 05 478-5070-ND 21.76 190.40 1523.20 | ST205C476MALO5 
100 5.59 7.24 6.35 | 26.04 | 7.62 10 478-5067-ND 40.60 355.25 2842.00 | ST205C107MAL10 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1774 (T091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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IENV/)(__LT Series Low Profite Multilayer Chip Capacitors Digi Ree! 


. . . s X A P . : L rod WwW Size Dimensions — mm 
AVX introduces the LT series that is comprised of a range of low profile products in the X5R dielectric. X5R is a Class Il van Code E WwW T (max.) t 
dielectric with temperature variation of capacitance within +15% from -55°C ~ 85°C. Series includes 0402, 0603, 0805 and = T 0402 1.00 -50 -56 25 
1206 packages in compact, low-profile designs. The LT Series is ideal for decoupling and filtering applications where height fone oot ioe ee oo 
clearance is limited. xo 1206 3.20 1.60 1.02 50 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 1.0uF +20% 478-4069-1-ND 5.72 33.80 97.50 135.20 478-4069-2-ND 10,000 94.00/M LT024D105MAT2C 
0402 4 2.2UF +20% 478-5075-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 208.00 478-5075-2-ND NEW! 10,000 144.00/M LT024D225MAT2S 
10 1.0uF +20% 478-5076-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 208.00 478-5076-2-ND NEW! 10,000 144.00/M LT02ZD105MAT2S 
4 4.7UF +20% 478-4070-1-ND 15.95 94.25 271.88 377.00 478-4070-2-ND 4,000 261.00/M LT034D475MAT2S 
0603 6.3 2.2uF +20% 478-4071-1-ND 9.68 57.20 165.00 228.80 478-4071-2-ND 4,000 158.00/M LT036D225MAT2S 
16 1.0uF +10% 478-4072-1-ND 15.95 94.25 271.88 377.00 478-4072-2-ND 4,000 261.00/M LTO3YD105KAT2S 
6.3 10uF +20% 478-4073-1-ND 19.91 117.65 339.38 470.60 478-4073-2-ND 4,000 326.00/M LTO56D106MAT2X 
0805 16 2.2uUF +20% 478-5077-1-ND NEW! 15.40 91.00 262.50 364.00 478-5077-2-ND NEW! 4,000 252.00/M LTO5YD225MAT2X 
16 4.7uF +20% 478-4076-1-ND 10.56 62.40 180.00 249.60 478-4076-2-ND 4,000 173.00/M LTO5YD475MAT2X 
25 1.0uF +20% 478-5078-1-ND NEW! 33.55 198.25 571.88 793.00 478-5078-2-ND NEW! 4,000 549.00/M LT053D105MAT2X 
1206 16 10uF +20% 478-4077-1-ND 21.45 126.75 365.63 507.00 478-4077-2-ND 4,000 351.00/M LTO6YD106MAT2W 
25 4.7UF +20% 478-5079-1-ND NEW! 16.76 99.06 285.75 396.24 478-5079-2-ND NEW! 4,000 274.00/M LT063D475MAT2X 
1 . . . . i Dimensions — mm it ® 
SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors = : ons — mm waxy, Digi Reel 
Features: * High current carrying capabilities * High Q-Factor * Very low ESR »* Very high series resonance 0603 063 +.006 032 +.006 -030 Max. x a 
¢ Excellent stability under stresses of changing voltage, frequency, time and temperature 0605 -055+.015-.010 | .055 +.015 -020 / .057 oy “@ 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: (M)+90 +20ppm/°C 0805 079 +.008 049 +.008 -045 Max. T; > 
(A)O +30ppm/ °C * Dielectric withstanding voltage: 2.5 x rated voltage (1.5 x rated voltage for 500 volt rated parts) 1210 -110+.020-.010 | .110 +.010 .030 / .102 w 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.2pF +.10pF 478-3482-1-ND® 4.42 29.25 130.00 478-3482-2-ND® 4,000 199.00/M SQCSVAOR2BAT1A 
0.4pF +.10pF 478-3483-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3483-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR4BAT1A 
0.6pF +.10pF 478-3484-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3484-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR6BAT1A 
0.8pF +.10pF 478-3485-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3485-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR8BAT1A 
1.0pF +.10pF 478-3486- 2.96 19.58 87.00 478-3486-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA1ROBAT1A 
1.1pF +.10pF 478-3487- 2.96 19.58 87.00 478-3487-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R1BAT1A 
1.2pF +.10pF 478-3488-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3488-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R2BAT1A 
1.5pF +.10pF 478-3489-1-ND@ 5.44 36.00 160.00 478-3489-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA1R5BAT1IA 
1.8pF +.10pF 2.96 19.58 87.00 478-3490-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R8BAT1A 
2.0pF +.10pF 2.96 19.58 87.00 478-3491-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA2ROBAT1A 
2.2pF +.10pF 478-3492-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3492-2-ND®@ 4,000 291.00/M SQCSVA2R2BAT1A 
2.4pF +.10pF 478-3493-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3493-2-ND® 4,000 291.00/M SQCSVA2R4BAT1A 
2.7pF +.10pF 478-3494- 2.96 19.58 87.00 478-3494-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA2R7BAT1IA 
3.0pF +.10pF 478-3495- 2.96 19.58 87.00 478-3495-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA3ROBAT1A 
3.3pF +.10pF 478-3496-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3496-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA3R3BAT1A 
3.9pF +.25pF 478-3497-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3497-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA3R9CAT1A 
4.7pF +.25pF 2.58 17.10 76.00 478-3498-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA4R7CATIA 
0603 250V 5.6pF +.25pF 2.58 17.10 76.00 478-3499-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVAS5R6ECAT1IA 
6.8pF +.25pF 478-3500-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3500-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA6R8CAT1A 
8.2pF +.25pF 478-3501-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3501-2-ND@ 4,000 116.00/M SQCSVA8R2CAT1A 
10pF 45% 478-3502- 5.44 36.00 160.00 478-3502-2-ND@ 4,000 245.00/M SQCSVA100JAT1A 
12pF +5% 478-3503- 5.44 36.00 160.00 478-3503-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA120JAT1A 
15pF +5% 478-3504-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3504-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA150JAT1A 
18pF +5% 478-3505-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3505-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA180JAT1A 
20pF +5% 2.96 19.58 87.00 478-3506-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA200JAT1A 
22pF +5% 5.44 36.00 160.00 478-3507-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA220JAT1A. 
24pF 45% 478-3508-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3508-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA240JAT1A 
27pF 45% 478-3509-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3509-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA270JAT1A 
30pF 45% 478-3510- 5.44 36.00 160.00 478-3510-2-ND®@ 4,000 245.00/M SQCSVA300JAT1A 
33pF 25% 478-3511- 2.96 19.58 87.00 478-3511-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA330JAT1A. 
39pF +5% 478-3512-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3512-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA390JAT1A. 
47pF +5% 478-3513-1-ND® 6.12 40.50 180.00 478-3513-2-ND® 4,000 275.00/M SQCSVA470JAT1A 
S6pF +5% ND® 2.96 19.58 87.00 478-3514-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAS60JAT1A. 
68pF +5% ND® 6.46 42.75 161.50 478-3515-2-ND® 4,000 291.00/M SQCSVA680JAT1A. 
82pF +5% 478-3516-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3516-2-ND® 4,000 291.00/M SQCSVA820JAT1A. 
100pF 45% 478-3517-1-ND® 7.48 49.50 220.00 478-3517-2-ND@ 4,000 337.00/M SQCSVA101JAT1A 
-10pF +.10pF 478-2667- 13.48 122.50 551.25 478-2667-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEMOR1BAJME 
-20pF +.10pF 478-2668- 20.90 190.00 855.00 478-2668-2-ND 2,000 1140.00/M SQCAEMOR2BAJME 
-40pF +.10pF 478-2670-1-ND 13.48 122.50 551.25 = = — | SQCAEMOR4BAJME 
-60pF +.10pF 478-2672-1-ND: 13.48 122.50 551.25 = = — | SQCAEMOR6BAJME 
-70pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 = = —__| SQCAEMOR7BAJME 
-80pF +.10pF 20.90 190.00 855.00 478-2674-2-ND 2,000 1140.00/M SQCAEMOR8BAJME 
-90pF +.10pF 478-2675-1-ND 13.48 122.50 551.25 = _ — | SQCAEMOR9SBAJME 
1.0pF +.10pF 478-2676-1-ND: 13.48 122.50 551.25 478-2676-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM1ROBAJME 
1.1pF +.10pF 478-2677- 13.48 122.50 551.25 = — — | SQCAEM1R1BAJME 
1.2pF +.10pF 478-2678- 13.48 122.50 551.25 478-2678-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2679-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2679-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM1R5BAJME 
1.6pF +.25pF 478-2680-1-ND: 11.00 100.00 450.00 = = — | SQCAEM1R6CAJME 
1.8pF +.25pF 11.00 100.00 450.00 478-2681-2-ND 2,000 600.00/M SQCAEM1R8CAJME 
2.0pF +.25pF 11.00 100.00 450.00 478-2682-2-ND 2,000 600.00/M SQCAEM2ROCAJME 
2.2pF +.10pF 478-2683-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 = = —_ | SQCAEM2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2684-1-NDtt 21.45 195.00 877.50 478-2684-2-ND 2,000 1170.00/M SQCAEM2R4BAJME 
0605 1450V 2.7pF +.10pF 478-2685- if 13.48 122.50 551.25 = — — | SQCAEM2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2686- fi 13.48 122.50 551.25 478-2686-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM3ROBAJME 
3.9pF +.25pF 478-2688-1-NDtt 11.00 100.00 450.00 = = — | SQCAEM3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2689-1-NDtt 11.00 100.00 450.00 = = —__| SQCAEM4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 1 11.00 100.00 450.00 478-2690-2-ND 2,000 600.00/M SQCAEM5R6CAJME 
6.8pF +.25pF if 16.78 152.50 686.25 478-2691-2-ND 2,000 915.00/M SQCAEM6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2692-1-NDtt 16.78 152.50 686.25 478-2692-2-ND 2,000 915.00/M SQCAEM8R2CAJME 
10pF 45% 478-2693-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2693-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM100JAJME 
15pF 45% 478-2695- iE 13.75 125.00 562.50 = = —__| SQCAEM150JAJME 
20pF 45% 478-2697- iE 13.75 125.00 562.50 = _— — | SQCAEM200JAJME 
22pF +5% 478-2698-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2698-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM220JAJME 
24pF +5% 478-2699-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 = = — | SQCAEM240JAJME 
27pF +5% if 13.75 125.00 562.50 478-2700-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM270JAJME 
33pF +5% if 13.75 125.00 562.50 478-2702-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM330JAJME 
56pF 45% 478-2705-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2705-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEMS560JAJME 
68pF 45% 478-2706-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2706-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM680JAJME 
82pF 45% 478-2707- if 13.75 125.00 562.50 478-2707-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM820JAJME 
100pF 45% 478-2708- rf 13.75 125.00 562.50 478-2708-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM101JAJME 
0805 250V 1.0pF +.10pF 478-4078-1-ND@ 19.80 117.00 337.50 478-4078-2-ND® 4,000 324.00/M SQCFVA1ROBATME 
4.7pF +.10pF 478-4079-1-ND® 27.50 162.50 468.75 478-4079-2-ND® 4,000 450.00/M SQCFVA4R7BATME 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 1775 


INA SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Reel” 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pF +5% 478-4080-1-ND® 20.90 123.50 356.25 478-4080-2-ND® 4,000 342.00/M SQCFVA100JATME 
0805 250V 47pF +5% 478-4081-1-ND® 22.00 130.00 375.00 478-4081-2-ND® 4,000 360.00/M SQCFVA470JATME 
240pF +5% 478-4082-1-ND® 31.79 187.85 541.88 478-4082-2-ND® 4,000 520.00/M SQCFVA241JATME 
1.0pF +.10pF 478-2621-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2621-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M1ROBAJME 
1.2pF +.10pF 478-2622-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2622-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2623-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2623-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M1R5BAJME 
1.8pF +.10pF 478-2624-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2624-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1R8BAJME 
2.0pF +.10pF 478-2625-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2625-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2ROBAJME 
2.2pF +.10pF 478-2626-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2626-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2627-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2627-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2628-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2628-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2629-1-NDe 30.25 275.00 1237.50 478-2629-2-ND 2,000 1650.00/M SQCB7M3ROBAJME 
3.3pF +.10pF 478-2630-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2630-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2631-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2631-2-ND 2,000 735.00/M SQCB7M3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2632-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2632-2-ND 2,000 735.00/M SQCB7M4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2633-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2633-2-ND 2,000 735.00/M SQCB7M5R6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2634-1-NDe 15.68 142.50 641.25 478-2634-2-ND 2,000 855.00/M SQCB7M6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 14.08 128.00 576.00 478-2635-2-ND 2,000 768.00/M SQCB7M8R2CAJME 
500V 10pF 45% 12.10 110.00 495.00 478-2636-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M100JAJME 
12pF 45% 12.10 110.00 495.00 478-2637-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M120JAJME 
15pF 45% 12.10 110.00 495.00 478-2638-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M150JAJME 
18pF 45% 11.44 104.00 468.00 478-2639-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M180JAJME 
20pF +5% 12.10 110.00 495.00 478-2640-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M200JAJME 
22pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2641-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M220JAJME 
1210 24pF +5% 478-2642-1-NDe 12.10 110.00 495.00 478-2642-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M240JAJME 
27pF +5% 478-2643-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2643-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M270JAJME 
30pF +5% 12.65 115.00 517.50 478-2644-2-ND 2,000 690.00/M SQCB7M300JAJME 
33pF +5% 12.65 115.00 517.50 478-2645-2-ND 2,000 690.00/M SQCB7M330JAJME 
39pF 45% 11.44 104.00 468.00 478-2646-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M390JAJME 
47pF +5% 13.75 125.00 562.50 478-2647-2-ND 2,000 750.00/M SQCB7M470JAJME 
56pF 45% 13.75 125.00 562.50 478-2648-2-ND 2,000 750.00/M SQCB7M560JAJME 
68pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2649-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M680JAJME 
82pF 45% 11.44 104.00 468.00 478-2650-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M820JAJME 
100pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2651-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M101JAJME 
120pF +5% 478-2652-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2652-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M121JAJME 
300V 150pF +5% 478-2653-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2653-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M151JAJME 
180pF +5% 478-2654-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2654-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M181JAJME 
200pF +5% 478-2655-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2655-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M201JAJME 
220pF +5% 478-2656-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2656-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M221JAJME 
270pF +5% 478-2658-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2658-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M271JAJME 
200V 330pF +5% 478-2660-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2660-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M331JAJME 
390pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2661-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M391JAJME 
470pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2662-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M471JAJME 
560pF +10% 17.33 157.50 708.75 478-2663-2-ND 2,000 945.00/M SQCBEM561KAJME 
150V 680pF +10% 8.14 74.00 333.00 478-2664-2-ND 1,000 444.00 SQCBEM681KAJME 
820pF +10% 20.90 190.00 855.00 478-2665-2-ND 2,000 1140.00/M SQCBEM821KAJME 
1000pF +10% 478-2666-1-NDe 23.38 212.50 956.25 478-2666-2-ND 2,000 1275.00/M SQCBEM102KAJME 
@ RoHS Compliant 
SQ P90 Kits 


* 478-2836-ND (SQCB/KITSQ001) 
+ 478-2837-ND (SQCA/KITSQ002) 
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Accu-P® Series 
Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors 


10 each of values denoted (460 total pieces). 
10 each of values denoted (160 total pieces). 
10 each of values denoted (260 total pieces). 
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Size Dimensions - Inch (mm) 
Features: * Low ESR * High Q « Very Low Capacitance Values * Very Tight Capacitance Tolerances ¢ High Code L WwW T. 
RF Power Handling Capability * Hand Solderable 0201 0.023 (0.60) | 0.0128 (0.325) | 0.009 (0.225) 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: > 1011 9 (2 1010 O for 0402 0.039 (1.00) 0.022 (0.55) 0.016 (0.40) 
0201 and 0402 size) * Dielectric Absorption: .01% 0603 0.063 (1.60) 0.032 (0.81) 0.025 (0.63) 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10pF +.02pF 478-2709-1-ND& 16.50 97.50 281.25 = _ — | 02013J0R1PBWTR 
-10pF +.02pF 478-4367-1-ND@T+ 16.50 97.50 281.25 478-4367-2-ND® 5,000 270.00/M | 02013J0R1PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2711-1-ND& 16.50 97.50 281.25 = = — | 02013JOR3PBWTR 
-30pF +.02pF 478-4368-1-ND@t$ 16.50 97.50 281.25 478-4368-2-ND® 5,000 270.00/M | 02013JOR3PBSTR 
AQpF +.02pF 478-2712-1-ND& 5.10 33.75 127.50 478-2712-2-ND 5,000 195.00/M_| 02013JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-4369-1-ND@T+ 16.50 97.50 281.25 478-4369-2-ND® 5,000 270.00/M | 02013JOR5PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2715-1-ND& 12.92 85.50 323.00 = = — | 02013JOR7PBWTR 
-80pF +.02pF 478-2716-1-ND 12.92 85.50 323.00 = = — | 02013J0OR8PBWTR 
-90pF +.02pF 478-2717-1-ND 12.92 85.50 323.00 = _ — | 02013JOR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2718-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = —_| 02013J1ROABWTR 
1.0pF +.05pF 478-4370-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 478-4370-2-ND@ 5,000 216.00/M | 02013J1ROABSTR 
1.1pF +.05pF 478-2719-1-ND 6.12 40.50 153.00 = = — | 02013J1R1ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-2720-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _— — | 02013J1R2ZABWTR 
1.2pF +.05pF 478-4371-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 478-4371-2-ND@ 5,000 216.00/M | 02013J1R2ABSTR 
1.3pF +.05pF 478-2721-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = —_| 02013J1R3ABWTR 
1.3pF +.05pF 478-4372-1-ND@t* 13.20 78.00 225.00 478-4372-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1R3ABSTR 
0201 25V 1.4pF +.05pF 478-2722-1-ND 19.80 117.00 337.50 = _ — | 02013J1R4ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-4373-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4373-2-ND@ 5,000 216.00/M | 02013J1R4ABSTR 
1.5pF +.05pF 478-2723-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 02013J1R5ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-4374-1-ND@t* 13.20 78.00 225.00 478-4374-2-ND® 5,000 216.00/M_| 02013J1R5ABSTR 
1.7pF +.05pF 478-2725-1-ND 6.12 40.50 153.00 = _ — | 02013J1R7ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-2726-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2726-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J1R8ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-4375-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 478-4375-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1R8ABSTR 
1.9pF +.05pF 478-2727-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 02013J1R9ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-4376-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4376-2-ND@ 5,000 216.00/M_| 02013J1R9ABSTR 
2.0pF +.05pF 478-2728-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 02013J2ROABWTR 
2.0pF +.05pF 478-4377-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4377-2-ND® 5,000 180.00/M | 02013J2ROABSTR 
2.1pF +.10pF 478-2729-1-ND 4.08 27.00 102.00 = _ — | 02013J2R1BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-2730-1-ND 11.00 65.00 187.50 = = — | 02013J2R2BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-4378-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4378-2-ND@ 5,000 180.00/M_| 02013J2R2BBSTR 
2.3pF +.10pF 478-4379-1-ND@* 11.00 65.00 187.50 478-4379-2-ND® 5,000 180.00/M | 02013J2R3BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2732-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2732-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J2R4BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-4380-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4380-2-ND@ 5,000 180.00/M | 02013J2R4BBSTR 
2.5pF +.10pF 478-2733-1-ND 3.40 22.50 85.00 = = — | 02013J2R5BBWTR 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INNA Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.6pF +.10pF 478-2734-1-ND 3.40 22.50 85.00 = = — | 02013J2R6BBWTR 
25V 2.7pF +.10pF 478-2735-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2735-2-ND 5,000 180.00/M | 02013J2R7BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-4381-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4381-2-ND@ 5,000 180.00/M_| 02013J2R7BBSTR 
2.9pF +.10pF 478-2737-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — | 0201YJ2R9BBWTR 
3.1pF +.10pF 478-2739-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — | 0201YJ3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2740-1-ND 11.00 65.00 187.50 = = — | 0201YJ3R3BBWTR 
16V 3.3pF +.10pF 478-4382-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4382-2-ND@ 5,000 180.00/M | 0201YJ3R3BBSTR 
3.6pF +.10pF 478-2741-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — | 0201YJ3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2742-1-ND 11.00 65.00 187.50 = = — | 0201YJ3R9BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-4383-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4383-2-ND@ 5,000 180.00/M_| 0201YJ3R9BBSTR 
4.1pF +.10pF 478-2743-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 0201ZK4R1BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-4385-1-ND@* 11.00 65.00 187.50 478-4385-2-ND@ 5,000 180.00/M | 0201ZK4RiBBSTR 
0201 4.5pF +.10pF 478-2745-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — | 0201ZK4R5BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-2746-1-ND 11.00 65.00 187.50 = _ — | 0201ZK4R7BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-4386-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4386-2-ND® 5,000 180.00/M_| 0201ZK4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2747-1-ND 11.00 65.00 187.50 = = — | 0201ZK5R6BBWTR 
5.6pF +.10pF 478-4387-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 478-4387-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZKSR6BBSTR 
40V 6.8pF +.10pF 478-2748-1-ND 11.00 65.00 187.50 = = — | 0201ZK6R8BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-4388-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 478-4388-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK6R8BBSTR 
7.5pF +.10pF 478-2749-1-ND 11.00 65.00 187.50 = — — _ | 0201ZK7R5BBWTR 
7.5pF +.10pF 478-4389-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 478-4389-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK7R5BBSTR 
8.2pF +.10pF 478-2750-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 0201ZK8R2BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-4390-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 478-4390-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK8R2BBSTR 
10pF 42% 478-2751-1-ND 15.40 91.00 262.50 = _ — | 0201ZK100GBWTR 
10pF +2% 478-4384-1-NDt 15.40 91.00 262.50 478-4384-2-ND@ 5,000 252.00/M | 0201ZK100GBSTR 
12pF +2% 478-2752-1-ND 6.12 40.50 153.00 = = —_ | 0201ZK120GBWTR 
-10pF +.02pF 478-4391-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4391-2-ND@ 5,000 810.00/M | 04023JOR1PBSTR 
-20pF +.02pF 478-2754-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2754-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR2PBWTR 
-20pF +.02pF 478-4392-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4392-2-ND@ 5,000 810.00/M | 04023JOR2PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2755-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2755-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR3PBWTR 
-30pF +.02pF 478-4393-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4393-2-ND@ 5,000 810.00/M__| 04023JOR3PBSTR 
-A0pF +.02pF 478-2756-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2756-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR4PBWTR 
-AOpF +.02pF 478-4394-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4394-2-ND@ 5,000 810.00/M | 04023JOR4PBSTR 
-50pF +.02pF 478-2757-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 = = — | 04023JOR5PBWTR 
-50pF +.02pF 478-4395-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4395-2-ND@ 5,000 810.00/M | 04023JOR5PBSTR 
-60pF +.02pF 478-2758-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2758-2-ND 5,000 810.00/M__| 04023JOR6PBWTR 
-60pF +.02pF 478-4396-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4396-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JOR6PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2759-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2759-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR7PBWTR 
-70pF +.02pF 478-4397-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4397-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JOR7PBSTR 
-80pF +.02pF 478-2760-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2760-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR8PBWTR 
-80pF +.02pF 478-4398-1-ND® 49.50 292.50 843.75 478-4398-2-ND® 5,000 810.00/M__| 04023JOR8PBSTR 
-90pF +.02pF 478-2761-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2761-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR9PBWTR 
-90pF +.02pF 478-4399-1-ND® 49.50 292.50 843.75 478-4399-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JOR9PBSTR 
1.0pF +.05pF 478-2762-1-ND 19.80 117.00 337.50 = _— — | 04023J1ROABWTR 
1.0pF +.05pF 478-4400-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4400-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1ROABSTR 
1.A1pF +.05pF 478-2763-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2763-2-ND 5,000 324.00/M__| 04023J1R1ABWTR 
1.1pF +.05pF 478-4401-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4401-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1R1ABSTR 
1.2pF +.05pF 478-2764-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2764-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R2ZABWTR 
1.2pF +.05pF 478-4402-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4402-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R2ABSTR 
1.3pF +.05pF 478-2765-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2765-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R3ABWTR 
1.3pF +.05pF 478-4403-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4403-2-ND@ 5,000 324.00/M__| 04023J1R3ABSTR 
1.4pF +.05pF 478-2766-1-ND 19.80 117.00 337.50 = = — | 04023J1R4ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-4404-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4404-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R4ABSTR 
1.5pF +.05pF 478-2767-1-ND 19.80 117.00 337.50 = = — | 04023J1R5ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-4405-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4405-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R5ABSTR 
1.6pF +.05pF 478-2768-1-ND 34.10 201.50 581.25 = = — _ | 04023J1R6ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-4406-1-ND@* 32.78 193.70 558.75 478-4406-2-ND@ 5,000 536.00/M | 04023J1R6ABSTR 
1.7pF +.05pF 478-2769-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2769-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R7ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-4407-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4407-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R7ABSTR 
1.8pF +.05pF 478-4408-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4408-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R8ABSTR 
1.9pF +.05pF 478-2771-1-ND 19.80 117.00 337.50 = = — | 04023J1R9ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-4409-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4409-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1R9ABSTR 
25V 2.0pF +.05pF 478-2772-1-ND 19.80 117.00 337.50 = _ — | 04023J2ROABWTR 
2.0pF +.05pF 478-4410-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4410-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J2ROABSTR 
0402 2.1pF +.10pF 478-2773-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2773-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R1BBWTR 
2.1pF +.10pF 478-4411-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4411-2-ND® 5,000 216.00/M__| 04023J2R1BBSTR 
2.2pF +.10pF 478-2774-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2774-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R2BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-4412-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4412-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J2R2BBSTR 
2.3pF +.10pF 478-2775-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2775-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R3BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-4413-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4413-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J2R3BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2776-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R4BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-4414-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4414-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J2R4BBSTR 
2.5pF +.10pF 478-2777-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R5BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-4415-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4415-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J2R5BBSTR 
2.6pF +.10pF 478-2778-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R6BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-4416-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4416-2-ND@ 5,000 216.00/M__| 04023J2R6BBSTR 
2.7pF +.10pF 478-4417-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4417-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J2R7BBSTR 
2.8pF +.10pF 478-2780-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R8BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-4418-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4418-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J2R8BBSTR 
2.9pF +.10pF 478-2781-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R9BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-4419-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4419-2-ND@ 5,000 216.00/M__| 04023J2R9BBSTR 
3.0pF +.10pF 478-2782-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J3ROBBWTR 
3.0pF +.10pF 478-4420-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4420-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J3ROBBSTR 
3.1pF +.10pF 478-2783-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J3R1BBWTR 
3.1pF +.10pF 478-4421-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4421-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J3R1BBSTR 
3.3pF +.10pF 478-4422-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4422-2-ND® 5,000 216.00/M__| 04023J3R3BBSTR 
3.6pF +.10pF 478-4423-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4423-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J3R6BBSTR 
3.9pF +.10pF 478-2786-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 04023J3R9BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-4424-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4424-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J3R9BBSTR 
4.1pF +.10pF 478-2787-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2787-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R1BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-4425-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4425-2-ND® 5,000 216.00/M__| 04023J4R1BBSTR 
4.3pF +.10pF 478-2788-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2788-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R3BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-4426-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4426-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J4R3BBSTR 
4.5pF +.10pF 478-2789-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2789-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R5BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-4427-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4427-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J4R5BBSTR 
4.7pF +.10pF 478-4428-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4428-2-ND® 5,000 216.00/M__| 04023J4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2791-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J5R6EBBWTR 
5.6pF +.10pF 478-4429-1-ND® 13.20 78.00 225.00 478-4429-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J5R6BBSTR 
6.8pF +.10pF 478-4430-1-ND® 13.20 78.00 225.00 478-4430-2-ND@ 5,000 216.00/M_| 04023J6R8BBSTR 
16V 8.2pF +.10pF 478-4432-1-ND® 13.20 78.00 225.00 478-4432-2-ND@ 5,000 216.00/M | 0402YJ8R2BBSTR 
10pF +2% 478-4431-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4431-2-ND@ 5,000 324.00/M_ | 0402YJ100GBSTR 
ov 12pF +2% 478-4433-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4433-2-ND@ 5,000 324.00/M | 0402ZJ120GBSTR 
15pF +2% 478-2796-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2796-2-ND 5,000 324.00/M | 0402ZJ150GBWTR 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1091) 1777 
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INN. Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (Cont) Ree 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15pF +2% 478-4434-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4434-2-ND® 5,000 324.00/M | 0402ZK150GBSTR 
18pF 42% 478-2797-1-ND 19.80 117.00 337.50 = = — | 0402ZK180GBWTR 
0402 10V 18pF 42% 478-4435-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4435-2-ND® 5,000 324.00/M | 0402ZK180GBSTR 
22pF 42% 478-2798-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2798-2-ND 5,000 324.00/M | 0402ZK220GBWTR 
22pF 42% 478-4436-1-ND® 19.80 117.00 337.50 5,000 324.00/M_ | 0402ZK220GBSTR 
-SpF +.10pF 478-5064-1-ND@ NEW! 27.50 162.50 468.75 3,000 450.00/M_ | 06035JOR5BBSTR 
.8pF +.10pF 478-5065-1-ND® NEW! 27.50 162.50 468.75 478-5065-2-ND@ NEW! 3,000 450.00/M | 06035JOR8BBSTR 
-10pF +.02pF 478-2799-1-ND 49.50 292.50 843.75 = = — | 06035JOR1PBTTR 
-10pF +.02pF 478-4437-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4437-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR1PBSTR 
-20pF +.02pF 478-2800-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2800-2-ND 3,000 810.00/M__| 06035JOR2PBTTR 
-20pF +.02pF 478-4438-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4438-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR2PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2801-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2801-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR3PBTTR 
-30pF +.02pF 478-4439-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4439-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR3PBSTR 
-A0pF +.02pF 478-2802-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2802-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR4PBTTR 
-AQpF +.02pF 478-4440-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4440-2-ND® 3,000 810.00/M__| 06035JOR4PBSTR 
-50pF +.02pF 478-2803-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2803-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR5PBTTR 
-50pF +.02pF 478-4441-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4441-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR5PBSTR 
-60pF +.02pF 478-2804-1-ND 49.50 292.50 843.75 = = — | 06035JOR6PBTTR 
-60pF +.02pF 478-4442-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4442-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR6PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2805-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2805-2-ND 3,000 810.00/M__| 06035JOR7PBTTR 
-70pF +.02pF 478-4445-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4445-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR7PBSTR 
-80pF +.02pF 478-2806-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2806-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR8PBTTR 
-80pF +.02pF 478-4446-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4446-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR8PBSTR 
-90pF +.02pF 478-2807-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2807-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR9PBTTR 
-90pF +.02pF 478-4447-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4447-2-ND® 3,000 810.00/M__| 06035JOR9PBSTR 
1.0pF +.10pF 478-2808-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2808-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1ROBBTTR 
1.0pF +.10pF 478-4450-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4450-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1ROBBSTR 
1.1pF +.10pF 478-2809-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2809-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R1BBTTR 
1.1pF +.10pF 478-4451-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4451-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1R1BBSTR 
1.2pF +.10pF 478-2810-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2810-2-ND 3,000 414.00/M__| 06035J1R2BBTTR 
1.2pF +.10pF 478-4452-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4452-2-ND@ 3,000 414.00/M | 06035J1R2BBSTR 
50V 1.5pF +.10pF 478-2811-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — | 06035J1R5BBTTR 
1.5pF +.10pF 478-4453-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4453-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1R5BBSTR 
0603 1.8pF +.10pF 478-2812-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — | 06035J1R8BBTTR 
1.8pF +.10pF 478-4454-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4454-2-ND® 3,000 414.00/M_| 06035J1R8BBSTR 
2.0pF +.10pF 478-2813-1-ND 25.30 149.50 431.25 = _ — | 06035J2ROBBTTR 
2.0pF +.10pF 478-4455-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4455-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J2ROBBSTR 
2.2pF +.10pF 478-2814-1-ND 25.30 149.50 431.25 = _ — | 06035J2R2BBTTR 
2.2pF +.10pF 478-4456-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4456-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J2R2BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2815-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2815-2-ND 3,000 414.00/M__| 06035J2R4BBTTR 
2.4pF +.10pF 478-4457-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4457-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J2R4BBSTR 
2.7pF +.10pF 478-2816-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2816-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J2R7BBTTR 
2.7pF +.10pF 478-4458-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4458-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J2R7BBSTR 
3.0pF +.10pF 478-4459-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4459-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J3ROBBSTR 
3.3pF +.10pF 478-2818-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — _| 06035J3R3BBTTR 
3.3pF +.10pF 478-4460-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4460-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J3R3BBSTR 
3.9pF +.10pF 478-2819-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2819-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J3R9BBTTR 
3.9pF +.10pF 478-4461-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4461-2-ND@ 3,000 414.00/M | 06035J3R9BBSTR 
4.7pF +.10pF 478-2820-1-ND 25.30 149.50 431.25 = _ — | 06035J4R7BBTTR 
4.7pF +.10pF 478-4462-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4462-2-ND@ 3,000 414.00/M_| 06035J4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2821-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2821-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J5R6BBTTR 
5.6pF +.10pF 478-4463-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4463-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J5R6BBSTR 
6.8pF +.10pF 478-2822-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — | 06035J6R8BBTTR 
6.8pF +.10pF 478-4464-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4464-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J6R8BBSTR 
8.2pF +.10pF 478-4465-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4465-2-ND® 3,000 414.00/M_| 06035J8R2BBSTR 
10pF 42% 478-2824-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2824-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J100GBTTR 
10pF 42% 478-4448-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4448-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J100GBSTR 
12pF 42% 478-2825-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2825-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J120GBTTR 
12pF 42% 478-4449-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4449-2-ND® 3,000 414.00/M_| 06035J120GBSTR 
15pF +2% 478-2826-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2826-2-ND 3,000 414.00/M | 06033J150GBTTR 
25V 15pF 42% 478-4443-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4443-2-ND® 3,000 414.00/M | 06033J150GBSTR 
22pF 42% 478-4444-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4444-2-ND® 3,000 414.00/M | 06033J220GBSTR 
@ RoHS Compliant 
Designer Kits 
A 478-2834-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces). .. $178.75 
$+ 478-4468-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) ROHS Compliant . $178.75 
tt 478-2832-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) $178.75 
* 478-4470-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) ROHS Compliant . $178.75 
* 478-4469-ND 20 each of values denoted plus value (pF) 3.4 not stocked by Digi-Key (600 total pieces) ROHS Compliant... $178.75 
A 478-4471-ND 20 each of values denoted plus value: (pF) 18 not stocked by Digi-Key (600 total pieces) ROHS Compliant. $148.96 
t+ 478-4466-ND 20 each of values denoted (600 total pieces) ROHS Compliant. $178.75 
° 478-4467-ND 20 each of values denoted (600 total pieces) ROHS Compliant. $178.75 


U Series Capacitors Na Size Dimensions - Inch (mm) 
Code A B c 
“U”" Series Capacitors are COG (NPO) chip capacitors specially designed for “Ultra” low ESR for applications Sie 0402 0.039 (1.00) | 0.020 (0.50) 0.024 (0.6) 
in the communications market. Max ESR and effective capacitance are met on each value producing lot to 0603 0.060 (1.52) | 0.030 (0.76) | 0.036 (0.91) 
lot uniformity. Specifications: » Insulation Resistance: 10'? © minimum @ 25°C * Operating Temperature: = 0805 0.079 (2.01) | 0.049 (1.25) | 0.040 (1.02) 
-55°C ~ 125°C Nw 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CoG 50V 1.0pF +0.1pF 478-3832-1-ND 1.82 10.73 30.94 478-3832-2-ND 10,000 30.00/M 04025U1ROBAT2A 
0402 NPO 50V 2.0pF +0.1pF 478-3833-1-ND 1.82 10.73 30.94 478-3833-2-ND 10,000 30.00/M 04025U2ROBAT2A 
( ) 50V 10pF +5% 478-3831-1-ND 1.24 7.35 21.19 478-3831-2-ND 10,000 20.00/M 04025U100JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3836-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3836-2-ND 4,000 351.00/M 06032U1ROCAT2A 
200V 1.6pF +0.1pF 478-3837-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3837-2-ND 4,000 63.00/M 06032U1R6BAT2A 
200V 2.0pF +0.1pF 478-3838-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3838-2-ND 4,000 63.00/M 06032U2ROBAT2A 
coG 200V 2.2pF +0.25pF 478-3839-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3839-2-ND 4,000 351.00/M 06032U2R2CAT2A 
0603 (NPO) 200V 2.7pF +0.1pF 478-3840-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3840-2-ND 4,000 63.00/M 06032U2R7BAT2A 
200V 7.5pF +0.25pF 478-3841-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3841-2-ND 4,000 50.00/M 06032U7R5CAT2A 
200V 8.2pF +0.25pF 478-3842-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3842-2-ND 4,000 351.00/M 06032U8R2CAT2A 
200V 10pF +5% 478-3835-1-ND 19.03 112.45 324.38 478-3835-2-ND 4,000 311.00/M 06032U100JAT2A 
100V 27pF +5% 478-3834-1-ND 19.03 112.45 324.38 478-3834-2-ND 4,000 311.00/M 06031U270JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3843-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3843-2-ND 2,000 387.00/M 08052U1ROCAT2A 
200V 2.2pF +0.25pF 478-3845-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3845-2-ND 2,000 86.00/M 08052U2R2CAT2A 
200V 3.3pF +0.5pF 478-3846-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3846-2-ND 2,000 68.00/M 08052U3R3DAT2A 
CoG 200V 3.9pF +0.25pF 478-3847-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3847-2-ND 2,000 86.00/M 08052U3R9CAT2A 
0805 (NPO) 200V 4.7pF +0.25pF 478-3849-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3849-2-ND 2,000 86.00/M 08052U4R7CAT2A 
200V 6.8pF +0.25pF 478-3850-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3850-2-ND 2,000 387.00/M 08052U6R8CAT2A 
200V 27pF +5% 478-3844-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3844-2-ND 2,000 63.00/M 08052U270JAT2A 
200V 47pF +2% 478-3848-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3848-2-ND 2,000 387.00/M 08052U470GAT2A 
200V 47pF +1% 478-3830-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-3830-2-ND 2,000 144.00/M 08052U470FAT2A 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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12 IDC (InterDigitated Capacitors) 


Digi@Reel® 


H-E-| 


RoHS 


comrvant 


® 


}+}——- L ——— + +D| 
Very low equivalent series inductance, surface mountable, high speed decoupling capacitor. 1SiS! ' ral T x - 4 
Measured inductances of 120pH (for 0612) and 95pH (for 0508) are the lowest in the FR4 t TTI 4 Bil | 
mountable device family. Opposing current flow creates opposing magnetic fields. This causes the rrr ryt i w c| i \ 
fields to cancel, effectively reducing the equivalent series inductance. Perfect solution for decoupling a EBw OL a | | | | i | 
high speed microprocessors by allowing the engineers to lower the power delivery inductance of the Chip 7 i 
entire system through the use of eight terminals. Overall reduction in decoupling components due to 
very low series inductance and high capacitance. Size Dimensions — mm 
Characteristics: * Temperature Coefficient: 15% (OVDC) * Dissipation Factor: 4V and 6.3V=6.5% Code A B c D E L T Ww BW BL P x S 
Maximum, 10V=5.0% Maximum, 16V=3.5% Maximum * Insulation (ppm/C): 12.0 * Thermal | gsog | o64 | 1.27) 1.91) 0.28 /0.50| 2:93. | 9-95 1.27 | 0.254 0.18 0.50 | 0.75 | 0.254 
Conductivity: 4-5W/M K * Terminations Available: Plated Nickel and Solder * Maximum Thickness: aoe ie 22h #0.10 epee Bot a2 at 
0.037" (0.95mm) 0612 | 0.89 | 1.65 | 2.54 | 0.46 | 0.80 | § : ; ; : ' : ; 
* Operating Temperature: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C +0.20) Max. | +0.20 | +0.10 | +0.25/-0.08 | REF | +0.10 | +0.10 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25V 47000pF +20 478-4941-1-ND NEW! 4.95 2.93 1.69 478-4941-2-ND NEW! 4,000 810.00/M W2L13C473MAT1S 
16V 47000pF +20 478-2326- 3.52 2.08 1.20 478-2326-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC473MAT1S 
16V 68000pF +20 478-2327- 3.52 2.08 1.20 478-2327-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC683MAT1S 
16V pF +20 478-2121- 3.63 2.15 1.24 478-2121-2-ND 4,000 594.00/M W2L1YC104MAT1A 
16V .22uF +20 478-2329- 3.96 2.34 1.35 478-2329-2-ND 4,000 648.00/M W2L1YC224MAT1A 
X7R 10V pF +20 478-2122-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2122-2-ND 4,000 594.00/M W2L1ZC104MAT1S 
10V .22uF +20 478-2328- 3.85 2.28 1.32 478-2328-2-ND 4,000 630.00/M WS8L1ZC224MAT1A 
0508 10V ATUF +20 478-2123-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2123-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZC474MAT1A 
6.3V 1.00F +20 478-4942-1-ND NEW! 4.40 2.60 1.50 478-4942-2-ND NEW! 4,000 720.00/M W2L16C105MAT1A 
4.0V .33pF +20 478-2330-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2330-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C334MAT1A 
4.0V 1.0UF +20 478-2126-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2126-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C105MAT1A 
10V .33yF +20 478-2331-1-ND 4.18 2.47 1.43 478-2331-2-ND 4,000 684.00/M W2L1ZD334MAT1S 
10V ATUF +20 478-2124- 3.85 2.28 1.32 478-2124-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZD474MAT1S 
X5R 6.3V 1.00F +20 478-2125- 4.40 2.60 1.50 478-2125-2-ND 4,000 720.00/M W2L16D105MAT1A 
4.0V 1.5yF +20 478-2127-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2127-2-ND 4,000 630.00/M W2L14D155MAT1A 
4.0V 2.2uUF +20 478-4631-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-4631-2-ND 4,000 756.00/M W2L14D225MAT1A 
16V .22uF +20 3.85 2.28 1.32 478-2335-2-ND 4,000 630.00/M W3L1YC224MAT1S 
16V .33pF +20 478-2334-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2334-2-ND 4,000 648.00/M W3L1YC334MAT1A 
16V -A7UF +20 478-2128-1-ND 4.09 2.42 1.40 478-2128-2-ND 4,000 667.80/M W8L1YC474MAT1A 
X7R 10V .68uF +20 478-2333- 4.24 2.51 1.45 478-2333-2-ND 2,000 693.00/M WS3L1ZC684MAT1A 
0612 10V 1.0UF +20 478-2129- 4.62 2.73 1.58 478-2129-2-ND 2,000 756.00/M W8L1ZC105MAT1A 
6.3V 2.2UF +20 478-4940- 4.95 2.93 1.69 478-4940-2-ND NEW! 2,000 810.00/M WS8L16C225MAT1A 
4.0V 2.2uUF +20 478-2131- 4.95 2.93 1.69 478-2131-2-ND 2,000 810.00/M W3L14C225MAT1A 
10V 2.2UF +20 478-2332-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2332-2-ND 4,000 756.00/M W3L1ZD225MAT1A 
X5R 6.3V 2.2UF +20 4.95 2.93 1.69 478-2130-2-ND 4,000 810.00/M W3L16D225MAT1A 
4.0V 3.3pF +20 478-2132-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2132-2-ND 4,000 810.00/M W3L14D335MAT1A 
Tip and Ring Multilayer Ceramic Chip Capacitors [Rais| | s Dimensions — mm 
—~ Code L w T t 
AVX Tip and Ring or ring detector multilayer ceramic chip capacitors are designed as a standard 0805 2.01 +0.20 1.25 +0.20 1.30 max. 0.50 +0.25 
telecom filter to block -48 volts DC telephone line voltage and pass subscriber's AC signal pulse (16 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 1.50 max. 0.50 +0.25 
to 25Hz, 70 to 90Vrms). The ringer capacitors replace large leaded film capacitors and are ideal for aan 1210 3.2 £0.20 2.50 +0.20 1.78 max. 0.50 +0.25 
telecom/modern applications. These capacitors not only save valuable real estate on the board and L 1808 4.57 +0.25 2.03 +0.25 1.78 max. 0.63 +0.38 
reduce the weight of the overall product, but they all feature standard surface mounting capabilities > T 1812 4.50 +0.30 3.2 +0.20 2.00 max. _|_0.63 +0.38 
that are so critical to new and compact designs. Ee 1825 4.50 +0.30 6.34 +0.30 2.00 max. 0.63 +0.38 
Specifications: * Operating Voltage Range: -55°C ~ 125°C »* Dielectric Strength: 250% of rated we 2220 5.60 +0.30 5.10 +0.40 2.00 max. 0.63 +0.38 
voltage for 5 seconds at 50mA maximum current ¢ Dissipation Factor: 2.5% maximum hoe 2225 5.60 +0.25 6.35 +0.25 2.00 max. 0.63 +0.38 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250V 1500pF +10 478-3976-1-ND 1.65 98 5T 478-3976-2-ND 2,000 270.00/M O805PC152KAT1A 
250V 6800pF +10 478-3979-1-ND 1.65 .98 57 478-3979-2-ND 2,000 270.00/M O805PC682KAT1A 
0805 X7R 250V 10000pF +10 478-3975-1-ND 1.32 78 45 478-3975-2-ND 2,000 216.00/M 0805PC103KAT1A 
250V 15000pF +10 478-3977-1-ND 1.65 .98 57 478-3977-2-ND 2,000 270.00/M O0805PC153KAT1A 
250V 22000pF +10 478-3978-1-ND 1.65 98 57 478-3978-2-ND 2,000 270.00/M 0805PC223KAT1A 
1206 X7R 250V 27000pF +10 478-3980-1-ND 1.98 117 68 478-3980-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC273KAT1A 
250V 39000pF +10 478-3981-1-ND 1.98 1.17 68 478-3981-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC393KAT1A 
1210 X7R 250V 0UF +10 478-3982-1-ND 88 62 30 478-3982-2-ND 2,000 144.00/M 1210PC104KAT1A 
4808 X7R 250V 10UF +10 478-3983-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-3983-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC104KAT1A 
250V .22UF +10 478-3984-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-3984-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC224KAT1A 
250V 0UF +10 478-3985-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3985-2-ND 1,000 540.00 1812PC104KAT1A 
1812 X7R 250V .22UF +10 478-3986-1-ND 2.64 1.56 -90 478-3986-2-ND 1,000 432.00 1812PC224KAT1A 
250V -33yF +10 478-3987-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3987-2-ND 1,000 540.00 1812PC334KAT1A 
250V A7UF +10 478-3988-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3988-2-ND 1,000 540.00 1812PC474KAT1A 
250V ATUF +10 478-3990-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3990-2-ND 1,000 702.00 1825PC474KAT1A 
1825 X7R 250V -56UF +10 478-3991-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3991-2-ND 1,000 702.00 1825PC564KAT1A 
250V 1.0UF +10 478-3989-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3989-2-ND 1,000 702.00 1825PC105KAT1A 
2200 X7R 250V A7UF +10 478-3992-1-ND 8.14 4.81 2.78 478-3992-2-ND 1,000 1332.00 2220PC474KAT1A 
250V 1.0UF +10 478-4740-1-ND FAS: 4.23 2.44 478-4740-2-ND 1,000 1170.00 2220PC105KAT1A 
250V 1.00F +10 478-3993-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3993-2-ND 1,000 810.00 2225PC105KAT1A 
2225 X7R 250V 1.2UF +10 478-3994-1-ND 8.14 4.81 2.78 478-3994-2-ND 1,000 1332.00 2225PC125KAT1A 
250V 1.00F +20 478-4718-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-4718-2-ND 1,000 720.00 2225PC105MAT1A 
. . . . . ® ri , ; = 
NEW! LD Series Multilayer Ceramic Chip Capacitors Digi@DReel° | Sz | cree See : 
X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA class II materials << L 0402 1.00 +0.10 0.50 +0.10 0.56 max. 0.25 +0.15 
vee ee variation of capacitance is within +15% from 55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: Se 0603 1.60 £0.15 0.81 +0.15 0.9 max. 0.35 +£0.15 
; - : ; ; ; le 0805 2.01 +0.20 1.25 +0.20 | 0.94max. | 0.50 +0.25 
X5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric »* Temperature Ww 
variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C : 1206 3.20 +0.20 1.60 £0.20 0.94 max. 0.50 +0.25 
Size WV Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 X5R 10 A0UF +10 478-4926-1-ND 1.60 95 55 478-4926-2-ND 10,000 261.00/M LD02ZD104KAB2A 
100 10000pF +10 478-4927-1-ND 1.23 73 42 478-4927-2-ND 4,000 200.00/M LD031C103KAB2A 
0603 X7R 16 10UF +5 478-4928-1-ND 1:27 15 44 478-4928-2-ND 4,000 207.00/M LDO3YC104JAB2A 
16 10uF +10 478-4929-1-ND 1.28 76 44 478-4929-2-ND 4,000 209.00/M LDO3YC104KAB2A 
0805 X7R 50 10000pF +5 478-4930-1-ND 1.09 65 38 478-4930-2-ND 4,000 178.00/M LDO55C103JAB2A 
50 -10uF +10 478-4931-1-ND 1.04 62 -36 478-4931-2-ND 4,000 169.00/M LDO55C104KAB2A 
4206 X7R 50 10UF +10 478-4932-1-ND 1.14 67 .39 478-4932-2-ND 4,000 185.00/M LDO65C104KAB2A 
50 .22uUF +10 478-4933-1-ND 1.38 82 A7 478-4933-2-ND 4,000 225.00/M LDO65C224KAB2A 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Di 


‘eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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IX X4 Low Inductance Capacitors 


@Reel” 


The total inductance of a chip capacitor is determined both by its length to width ratio and by the mutual ae Dimensions - Inch (mm) 
inductance coupling between its electrodes. Thus a 1210 chip size has a lower inductance than a 1206 chip. L ae Size Code L WwW t 
This design improvement is the basis of AVX’s Low Inductance Chip Capacitors (LICC), where the electrodes are a - 
terminated on the long side of the chip instead of the short side. The 1206 becomes a 0612, in the same manner, ra 0306 ree oie een aaa cae mins 
a 0805 becomes a 0508, a 0603 becomes a 0306. This results in a reduction in inductance for the 1nH range T (0.81 +0.15) (1.60 £0.15) (0.13 min.) 
found in normal chip capacitors to less tan 0.2nH for LICC’s. Their low profile is also ideal for surface mounting | eee 0508 0.050 +0.010 0.080 +0.010 0.005 min. 
(both on the PCB and on the IC package) or inside cavity mounting on the IC itself. Ww (1.27 +0.25) (2.00 +0.25) (0.13 min.) 
Characteristics: * Operating Temperature Range: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C * Temperature = 
Coefficient: +15% (OVDC) » Dissipation Factor: 10V = 5.0% maximum; 16V = 3.5% maximum; 25V = 3.0% aoe 0612 0.063 +0.010 0.126 +0.010 0.005 min: 
maximum « Insulation Resistance (@ 25°C RVDC): 100,000MQ minimum or 1,000MO per LF whichever is less. (1.60 +0.25) (3.20 +0.25) (0.13 min.) 
Size wv Capacitance| Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25V 10,000pF +10% 0.024 (0.61) 478-2890-1-ND 24.64 145.60 420.00 478-2890-2-ND 5,000 403.00/M | 03063C103KAT2A 
10V -10UF +10% 0.024 (0.61) 26.95 159.25 459.38 478-2891-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104KAT2A 
0306 X7R 10V -10UF +20% 0.024 (0.61) 26.95 159.25 459.38 478-2892-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104MAT2A 
10V .22UF +10% 0.024 (0.61) 478-4936- 26.95 159.25 459.38 478-4936-2-ND NEW! 5,000 441.00/M | 0306ZC224KAT2A 
10V .22UF +20% 0.024 (0.61) 478-2893- 26.95 159.25 459.38 478-2893-2-ND 5,000 441.00/M_| 0306ZC224MAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.040 (1.02) 23.10 136.50 393.75 478-2894-2-ND 4,000 378.00/M | 05085C103KAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.030 (0.76) 478-4937- 23.10 136.50 393.75 478-4937-2-ND NEW! 4,000 378.00/M | 05085C103KAT2V 
50V 10,000pF +20% 0.040 (1.02) 478-2895- 22.00 130.00 375.00 478-2895-2-ND 4,000 360.00/M | 05085C103MAT2A 
0508 X7R 50V 22,000pF +20% 0.040 (1.02) 478-2896-1-ND 22.55 133.25 384.38 = = — | 05085C223MAT2A 
50V -10UF +10% 0.040 (1.02) 478-2897-1-ND 26.40 156.00 450.00 478-2897-2-ND 4,000 432.00/M_ | 05085C104KAT2A 
50V -10UF +20% 0.040 (1.02) 25.30 149.50 431.25 478-2898-2-ND 4,000 414.00/M | 05085C104MAT2A 
25V -10UF +20% 0.040 (1.02) 24.20 143.00 412.50 478-5055-2-ND NEW! 4,000 396.00/M | 05083C104MAT2A 
16V -10UF +10% 0.030 (0.76) 23.10 136.50 393.75 478-4935-2-ND NEW! 4,000 378.00/M | O508YC104KAT2V 
10V 1.0uF +10% 0.040 (1.02) 45.10 266.50 768.75 478-2899-2-ND 4,000 738.00/M_| 0508ZC105KAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.050 (1.27) 30.80 182.00 525.00 478-2900-2-ND 4,000 504.00/M | 06125C103KAT2A 
50V -10UF +20% 0.050 (1.27) 33.00 195.00 562.50 478-2901-2-ND 4,000 540.00/M | 06125C104MAT2A 
50V -10UF +20% 0.040 (1.02) 478-4938-1-ND NEW! 33.00 195.00 562.50 478-4938-2-ND NEW! 4,000 540.00/M | 06125C104MAT2W 
25V .22UF +10% 0.050 (1.27) 478-2902-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-2902-2-ND 4,000 648.00/M | 06123C224KAT2A 
X7R 25V .22UF +10% 0.030 (0.76) 478-4939-1-ND NEW! 39.60 234.00 675.00 478-4939-2-ND NEW! 4,000 648.00/M_ | 06123C224KAT2V 
0612 16V 1.0uF +10% 0.050 (1.27) 478-2903-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-2903-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105KAT2A 
16V 1.0uF +20% 0.050 (1.27) 478-2904-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-2904-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105MAT2A 
10V -68uF +20% 0.030 (0.76) 478-2907-1-ND 44.00 260.00 750.00 = _— — | 0612ZC105MAT2V 
10V 1.0uF +20% 0.030 (0.76) 478-4934-1-ND NEW! 33.00 195.00 562.50 478-4934-2-ND NEW! 4,000 540.00/M | 0612ZC105MAT2V 
10V 2.2uF +10% 0.050 (1.27) 478-2906-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-2906-2-ND 2,000 702.00/M | 0612ZC225KAT2A 
X5R 10V 1.0uF +20% 0.050 (1.27) 478-2905-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2905-2-ND 4,000 540.00/M | 0612ZD684MAT2V 
. ® 5 BL 
Low Inductance LGA Capacitors Digi@Reel Ex 
AVX has introduced a revolutionary capacitor for low inductance applications. Low inductance LGA (land grid array) capacitors have virtually the equivalent high see 
frequency performance of 8-terminal IDC’s (Inter-Digitated Capacitors) but are built in a simplified 2-terminal package. SS ae 
This provides for lower manufacturing cost and easier handling and design. LGA’s are ideal for decoupling in semiconductor package-level and board-level applications. 7 AOS 
Size | WV Cap. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code} DC Cap. Tol. L W BW BL Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0204 | 6.3V | .10uF | +20% | 0.5 +0.05 1.00+0.10 | 0.842010 | 0.13+0.08 | 478-4624-1-ND 35.20 208.00 600.00 ~—832.00 _| 478-4624-2-ND 2,000 | 576.00/M |LG126Z104MAT2S1 
.22uF | +20% | 0.764010 | 1.60+0.10 | 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4625-1-ND 39.88 235.63 679.69 942.50 | 478-4625-2-ND 4,000 | 653.00/M |LG224Z224MAT2S1 
AV | 33yF | +20% | 0.764010 | 1.602010 ) 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4626-1-ND 40.15 237.25 684.38 949.00 | 478-4626-2-ND 4,000 | 657.00/M |LG224Z334MAT2S1 
A7pF | +20% | 0.76+0.10 | 1.60+0.10 | 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4628-1-ND 42.63 251.88 726.56 1007.50 | 478-4628-2-ND 4,000 | 698.00/M |LG224Z474MAT2S1 
0306 OIF | +20% | 0.76+0.10 | 1.60+0.10 | 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4627-1-ND 40.70 240.50 693.75 962.00 | 478-4627-2-ND 4,000 | 666.00/M )LG226C103MAT2S1 
AOUF | 420% | 0.764010 | 1.60+0.10 | 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4084-1-ND 28.60 169.00 48750 676.00 | — = — |LG226C104MAT2S1 
6.3V | 10uF | +20% | 0.76+0.10 | 1.60+0.10 | 1.502010 | 0.28+0.08 | 478-4943-1-ND NEW! 44.00 260.00 750.00 1040.00 | 478-4943-2-ND NEW! | 4,000 | 720.00/M |LG226D104MAT2S1 
.22uF | +20% | 0.76+0.10 | 1.60+0.10 | 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4629-1-ND 42.35 250.25 721.88 1001.00 | 478-4629-2-ND 4,000 | 693.00/M |LG226D224MAT2S1 
ATpF | +20% | 0.764010 | 1.60+0.10 | 1.50+0.10 | 0.28+0.08 | 478-4630-1-ND 42.63 251.88 726.56 1007.50 | 478-4630-2-ND 4,000 | 698.00/M |LG226D474MAT2S1 
Multi-Layer Ceramic Chip Capacitor Arrays Reel° 


AVX capacitor arrays offer designers the opportunity to lower placement costs, increase assembly line output through lower component count per 
board, and to reduce real estate requirements. COG (NPO) Dielectric: * EIA Class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most 
stable capacitor dielectrics available * Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C, which is less than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class 
Il materials * Its temperature variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C X5R 
Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of capacitance is within +15% from 


-55°C ~ 85°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dimensions - Inch (mm) 
Size Code | Element L WwW TT. BW P x Ss 
0405 2 0.039 +0.006 0.054 +0.006 0.026 Max. 0.014 +0.004 0.025 REF = 0.013 +0.004 
(1.00+0.15) | (1.37 +0.15) (0.66 Max.) (0.36 +0.10) (0.64 REF) — (0.32 +0.10) 
0508 4 0.051 +0.006 0.083 +0.006 0.037 Max. 0.010 +0.003 0.020 REF 0.030 +0.004 0.010 +0.004 
(1.30+0.15) | (2.10 +0.15) (0.94 Max.) (0.25 +0.06) (0.50 REF) (0.75 +0.10) (0.25 +0.10) 
0612 0.063 +0.008 0.126 +0.008 0.053 Max. 0.016 +0.004 0.030 REF 0.045 +0.004 0.015 +0.004 
4 (1.60 +0.20) | (3.20 +0.20) (1.35 Max.) (0.41 +0.10) (0.76 REF) (1.14 +0.10) (0.38 +0.10) 
Tape and Reel 
Size WV Capacitance No. of Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Fig. | Code Type DC | Capacitance | Tolerance | Elements/Array | Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 

1 0405 X7R 50 1,000pF +20% 2 478-2886-1-ND 7.15 42.25 121.88 = = W1A25C102MAT2A 

X5R 10 -10uF +20% 2 478-2884-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2884-2-ND 104.00/M W1A2ZD104MAT2A 

100 22pF +10% 4 478-2888-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2888-2-ND 108.00/M W2A41A220KAT2A 

COG(NPO)| 100 33pF +10% 4 478-2887-1-ND 6.60 39.00 112.50 = = W2A41A330KAT2A 

100 100pF +10% 4 478-2885-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2885-2-ND 108.00/M W2A41A101KAT2A 

10 -10uF +20% 4 478-2870-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2870-2-ND 108.00/M W2A4ZC104MAT2A 

0508 X7R 50 10,000pF +20% 4 478-2873-1-ND 5.39 31.85 91.88 478-2873-2-ND 88.00/M W2A45C103MAT2A 

50 10,000pF +10% 4 478-2878-1-ND 6.71 39.65 114.38 478-2878-2-ND 110.00/M W2A45C103KAT2A 

100 470pF +20% 4 478-2880-1-ND 6.38 37.70 108.75 = = W2A41C471MAT2A 

X5R 10 -10uF +20% 4 478-2883-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-2883-2-ND 112.00/M W2A4ZD104MAT2A 

2 5 10 -10uF +10% 4 478-2875-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-2875-2-ND 117.00/M W2A4ZD104KAT2A 

100 22pF +10% 4 478-2881-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2881-2-ND 77.00/M W3A41A220KAT2A 

COG(NPO) 100 47pF +10% 4 478-2872-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2872-2-ND 77.00/M W3A41A470KAT2A 

100 100pF +10% 4 478-2876-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2876-2-ND 94.00/M W3A41A101KAT2A 

100 220pF +10% 4 478-2882-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2882-2-ND 81.00/M W3A41A221KAT2A 

0612 16 -10uF +20% 4 478-2869-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2869-2-ND 126.00/M WS8A4YC104MAT2A 

16 -10uF +10% 4 478-2879-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2879-2-ND 126.00/M WS8A4YC104KAT2A 

X7R 50 10,000pF +10% 4 478-2877-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2877-2-ND 108.00/M W3A45C103KAT2A 

100 1,000pF +20% 4 478-2874-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2874-2-ND 94.00/M W3A41C102MAT2A 

100 10,000pF +20% 4 478-2871-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2871-2-ND 81.00/M W3A41C103MAT2A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Sees US X2Y® Filter and Decoupling Capacitors Digi@Reel” 


X2Y filter capacitors employ a unique, patented low inductance design featuring two balanced capacitors that are Physical Characteristics — Dimensions in mm 
immune to temperature, voltage and aging performance differences. These components offer superior decoupling ree Cc Series L Ww c 
and EMI filtering performance. TH Qe 0603 1.626 +0.127 0.889 +0.127 0.457 +0.102 
q 0805 2.032 +0.203 1.270 +0.203 0.559 +0.127 
Applications: Q 1206 3.150 +0.254 1.600 +0.254 1.016 +0.127 
L 1210 3.175 +0.254 2.489 +0.254 1.143 0.127 
¢ FPGA/ASIC/u-P Decoupling * DDR Memory Decoupling * Amplifier Filter and Decoupling * High Speed Data WwW 1410 3.556 +0.254 2.490 +0.254 1.143 +0.127 
Filtering * Cellular Handsets 1812 4.420 +0.254 3.175 +0.254 1.143 +0.127 
Size wv Capacitance | Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code | Type | DC |Capacitance| Tolerance (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 5.6pF 709-1000-1-ND 7.28 43.00 124.03 709-1000-2-ND 4,000 119.00/M 500X14N5R6MV4T 
50 10pF 7.28 43.00 124.03 709-1001-2-ND 4,000 119.00/M 500X14N100MV4T 
NPO | 50 22pF +20% 0.660 7.28 43.00 124.03 709-1002-2-ND 4,000 119.00/M | 500X14N220MV4T 
50 47pF 7.47 44.14 127.33 709-1003-2-ND 4,000 122.00/M 500X14N470MV4T 
50 100pF 709-1004-1-ND 7.71 45.57 131.46 709-1004-2-ND 4,000 126.00/M 500X14N101MV4T 
6.3 AF 709-1009-1-ND 10.87 64.21 185.21 709-1009-2-ND 4,000 178.00/M | 6R3X14W104MV4T 
6.3 .22uUF 709-1104-1-ND NEW! 10.19 60.20 173.64 709-1104-2-ND NEW! 4,000 167.00/M 6R3X14W224MV4T 
10 AF +20% 0.660 | 709-1101-1-ND 10.87 64.21 185.21 709-1101-2-ND 4,000 178.00/M 100X14W104MV4T 
0603 16 47,000pF 709-1088-1-ND 12.09 71.45 206.10 709-1088-2-ND 4,000 198.00/M 160X14W471MV4T 
25 22,000pF 709-1087-1-ND 9.67 57.15 164.87 709-1087-2-ND 4,000 158.00/M 250X14W223MV4T 
50 470pF 709-1085-1-ND 7.01 41.44 119.53 709-1085-2-ND 4,000 115.00/M | 500X14W471MV4T 
X7R | 50 1,000pF 709-1005-1-ND 7.02 41.46 119.61 709-1005-2-ND 4,000 115.00/M | 500X14W102MV4T 
50 1,500pF +20% 0.660 7.02 41.46 119.61 709-1006-2-ND 4,000 115.00/M 500X14W152MV4T 
50 2,200pF 7.50 44.29 127.76 709-1086-2-ND 4,000 123.00/M | 500X14W222MV4T 
50 4,700pF 7.24 42.80 123.47 709-1007-2-ND 4,000 119.00/M_| 500X14W472MV4T 
50 10,000pF 6 709-1008-1-ND 8.65 51.12 147.45 709-1008-2-ND 4,000 142.00/M 500X14W103MV4T 
100 | 4,700pF #20% | 0-660 | 79.1105-1-ND NEW! 6.60 38.98 112.44 | 709-1105-2-ND NEW! 4,000 | 108.00/M | 101X14w472MVvaT 
10 .18uF 709-1106-1-ND NEW! 18.60 109.88 316.97 709-1106-2-ND NEW! 4,000 304.00/M 100X15W184MV4E 
080s |Xx7R 50 1,000pF +#20% 1.016 709-1010-1-ND 13.61 80.45 232.07 709-1010-2-ND 4,000 223.00/M 500X15W102MV4T 
50 10,000pF 7 709-1011-1-ND 14.60 86.28 248.89 709-1011-2-ND 4,000 239.00/M | 500X15W103MV4E 
50 47,000pF 709-1012-1-ND 30.56 180.59 520.93 709-1012-2-ND 4,000 500.00/M | 500X15W473MV4E 
NPO | 50 1000pF +20% 1.270 | 709-1107-1-ND NEW! 18.16 107.32 309.58 709-1107-2-ND NEW! 3,000 297.00/M 500X18N102MV4E 
1206 10 A7UF 709-1103-1-ND 20.04 118.41 341.57 709-1103-2-ND 3,000 328.00/M 100X18W474MV4E 
X7R | 16 .22uF +20% 1.270 | 709-1102-1-ND 16.72 98.83 285.08 709-1102-2-ND 3,000 274.00/M 160X18W224MV4E 
50 pF 709-1013-1-ND 30.56 180.59 520.93 709-1013-2-ND 3,000 500.00/M 500X18W104MV4E 
1210 | X7R | 16 1.0UF +20% 1.778 | 709-1108-1-ND NEW! 20.21 119.44 344.53 709-1108-2-ND NEW! 2,000 331.00/M 160X41W105MV4E 
1410 | X7R | 50 -40uF +20% 1.778 | 709-1017-1-ND 54.98 324.87 937.13 709-1017-2-ND 2,000 900.00/M | 500X44W404MV4E 
1812 | X7R | 50 A7UF +20% 2.286 | 709-1016-1-ND 64.68 382.20 1102.50 709-1016-2-ND 1,000 1058.00 | 500X43W474MV4E 


M LCC Capacitors D Reel® Physical Characteristics — Dimensions in mm 
Series L WwW B 
General Purpose, High Voltage and TANCERAM® Gane: | ctedceee |) teeieo. (|| noses 
nab YomegsApolicatat: a - WN tos | St7zos | tsrsas | ostsa5 
* Analog and Digital Modems * Lighting Ballast Circuits * Voltage Multipliers *DC-DC Converters * LAN/WAN Interface <y L 4210 3.18 4.25 2.41 4.25 0.51 +.25 
* Back-lighting Inverters ; SS 1808 4.57 £.25 2.03 +.25 O.5t +.25 
TANCERAM Applications: : , ates xo B 1812 4.57 +.25 3.17 +.25 0.64 +.38 
* Switching Power Supply Smoothing (Input/Output) *DC/DC Converter Smoothing (Input/Output) »* Backlighting Inverters 1825 4.57 +.25 6.35 +.25 0.64 +.38 
¢ General Digital Circuits 2225 5.72 +.25 6.48 +.38 0.64 +.38 
Size wv Capacitance | Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code | Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Voltage 
NPO 500 100pF +10% 1.27 709-1019-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 709-1019-2-ND 4,000 23.00/M 501R15N101KV4T 
0805 250 22,000pF +10% 709-1018-1-NDt 1.94 11.44 33.00 | 709-1018-2-NDt+ 3,000 32.00/M 251R15W223KV4E 
X7R 500 1,000pF +10% 1.27 709-1020-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 709-1020-2-ND 3,000 23.00/M 501R15W102KV4E 
500 10,000pF +10% 709-1021-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 709-1021-2-ND 3,000 41.00/M 501R15W103KV4E 
500 100pF +10% 709-1022-1-ND 1.69 10.01 28.88 | 709-1022-2-ND 3,000 28.00/M 501R18N101JV4E 
500 220pF +5% 709-1023-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 709-1023-2-ND 3,000 32.00/M 501R18N221JV4E 
NPO 500 470pF +5% 1.27 709-1024-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 709-1024-2-ND 3,000 41.00/M 501R18N471JV4E 
2,000 100pF +5% 709-1033-1-ND 3.07 18.14 52.31 709-1033-2-ND 3,000 50.00/M 202R18N101JV4E 
2,000 220pF +5% 709-1034-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 709-1034-2-ND 3,000 52.00/M 202R18N221JV4E 
500 1,000pF +10% 709-1025-1-ND 1.64 9.69 27.94 | 709-1025-2-ND 3,000 27.00/M 501R18W102KV4E 
1206 500 4,700pF +10% 709-1026-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 709-1026-2-ND 3,000 50.00/M 501R18W472KV4E 
500 10,000pF +10% 1.27 709-1027-1-ND 2.15 12.68 36.56 | 709-1027-2-ND 3,000 35.00/M 501R18W103KV4E 
X7R 500 22,000pF +10% 709-1028-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 709-1028-2-ND 2,000 50.00/M 501R18W223KV4E 
1,000 1,000pF +10% 709-1029-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 709-1029-2-ND 3,000 35.00/M 102R18W102KV4E 
1,000 4,700pF +10% 709-1031-1-ND 3.34 19.76 57.00 | 709-1031-2-ND 3,000 55.00/M 102R18W472KV4E 
2,000 470pF +10% 1.27 709-1035-1-ND 2.22 13.13 37.88 | 709-1035-2-ND 3,000 36.00/M 202R18W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 709-1036-1-ND 2.76 16.32 47.06 | 709-1036-2-ND 3,000 45.00/M 202R18W102KV4E 
NPO 1,000 680pF +10% 1.65 709-1038-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 709-1038-2-ND 2,000 97.00/M 102S41N681KV4E 
500 47,000pF +10% 709-1037-1-ND 9.59 56.68 163.50 | 709-1037-2-ND 2,000 157.00/M 501S41W473KV4E 
1210 X7R 1,000 10,000pF +10% 1.65 709-1039-1-ND 7.48 44.20 127.50 | 709-1039-2-ND 2,000 122.00/M 102S41W103KV4E 
2,000 1,000pF +10% 709-1040-1-ND 5.14 30.36 87.56 | 709-1040-2-ND 2,000 84.00/M 202S41W102KV4E 
2,000 2,700pF +10% 709-1041-1-ND 8.26 48.82 140.81 709-1041-2-ND 2,000 135.00/M 202S41W272KV4E 
NPO 2,000 470pF +10% 2.03 709-1043-1-ND 17.26 101.99 294.19 | 709-1043-2-ND 2,000 282.00/M 202R29N471KV4E 
3,000 330pF +10% 709-1044-1-ND 8.13 48.04 138.56 | 709-1044-2-ND 2,000 133.00/M 302R29N331KV4E 
1808 2,000 150pF +10% 709-1042-1-ND 4.86 28.73 82.88 | 709-1042-2-ND 2,000 80.00/M 202R29W151KV4E 
X7R 2,000 470pF +10% 2.03 709-1045-1-ND 5.16 30.49 87.94 | 709-1045-2-ND 2,000 84.00/M 202R29W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 709-1046-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 709-1046-2-ND 2,000 90.00/M 202R29W102KV4E 
3,000 1,000pF +10% 709-1047-1-ND 7.13 42.12 121.50 | 709-1047-2-ND 2,000 117.00/M 302R29W102KV4E 
4812 | x7R 500 YF +10% 2.80 709-1049-1-ND 18.55 109.59 — | 709-1049-2-ND 500 151.50 501S43W104KV4E 
500 22,000pF +10% 709-1050-1-ND 10.96 64.74 — | 709-1050-2-ND 1,000 179.00 501S43W223KV4E 
t+ Tip and Ring Chip (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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JOHANSON yyy) MLCC Capacitors Reel’? | 
DIELECTRICS Usssess23 General Purpose, High Voltage and TANCERAM® (Cont.) 
Size WV Capacitance | Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code | Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,000 10,000pF +10% 709-1057-1-ND 11.23 66.37 — | 709-1057-2-ND 1,000 184.00 102S43W103KV4E 
2,000 470pF +10% 709-1052-1-ND 10.32 60.97 175.88 | 709-1052-2-ND 1,000 169.00 202S43W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 2.80 709-1053-1-ND 8.98 53.04 153.00 | 709-1053-2-ND 1,000 147.00 202S43W102KV4E 
1812 | X7R | 2,000 3,300pF +10% 709-1054-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 709-1054-2-ND 1,000 183.00 202S43W332KV4E 
3,000 150pF +10% 709-1051-1-ND 8.71 51.48 148.50 | 709-1051-2-ND 1,000 143.00 302S43W151KV4E 
3,000 1,000pF +10% 2.80 709-1055-1-ND 9.44 55.77 160.88 | 709-1055-2-ND 1,000 154.00 302S43W102KV4E 
3,000 3,300pF +10% i 709-1056-1-ND 14.19 83.85 —_ | 709-1056-2-ND 500 116.00 302S43W332KV4E 
1825 | _X7R 250 1pF +10% 3.55 709-1048-1-NDt 90.66 535.73 —_ | 709-1048-2-NDt 500 742.00 251S49W105KV4E 
2005 | X7R 2,000 10,000pF +10% 3.81 709-1058-1-ND 73.66 435.24 1255.50 | 709-1058-2-ND 1,000 1205.00 202S48W103KV4E 
1,000 (pF +10% : 709-1059-1-ND 76.23 450.45 — | 709-1059-2-ND 500 623.50 102S48W104KV4E 
TANCERAM® 
0402 | X5R 6.3 1pF +10% 0.64 709-1060-1-ND 1.74 10.31 29.74 | 709-1060-2-ND 10,000 29.00/M 6R3R07X105KV4T 
6.3 .22UF +10% ; 709-1139-1-ND& NEW! 1.58 9.36 27.00 | 709-1139-2-ND& NEW! 10,000 26.00/M 6R3RO7X224KV4T 
o6o3 | X5R 10 A7UF +10% 0.89 709-1061-1-ND 1.93 11.38 32.81 709-1061-2-ND 4,000 32.00/M 100R14X474KV4T 

10 1pF +20% : 709-1062-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 709-1062-2-ND 4,000 25.00/M 100R14X105MV4T 

6.3 10uF +10% 709-1065-1-ND 9.21 54.42 156.98 | 709-1065-2-ND 3,000 151.00/M 6R3R15X106KV4E 

osos | X5R 6.3 22uF +10% 127 709-1066-1-ND 11.55 68.25 196.88 | 709-1066-2-ND 3,000 189.00/M 6R3R15X226KV4E 

10 2.2uF +10% : 709-1063-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 709-1063-2-ND 3,000 36.00/M 100R15X225KV4E 

10 4.7uF +10% 709-1064-1-ND 6.02 35.56 102.56 | 709-1064-2-ND 3,000 98.00/M 100R15X475KV4E 

16 1pF +10% 709-1068-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 709-1068-2-ND 3,000 31.00/M 160R18W105KV4E 

X7R 16 2.2uF +10% 127 709-1070-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 709-1070-2-ND 3,000 52.00/M 160R18W225KV4E 

25 -33UF +10% : 709-1067-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 709-1067-2-ND 3,000 31.00/M 250R18W334KV4E 

4206 25 1pF +10% 709-1069-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 709-1069-2-ND 2,000 45.00/M 250R18W105KV4E 
6.3 10uF +10% 709-1074-1-ND 4.82 28.47 82.13 | 709-1074-2-ND 2,000 79.00/M 6R3R18X106KV4E 
X5R 10 3.3pF +10% 127 709-1071-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 709-1071-2-ND 2,000 126.00/M 100R18X335KV4E 

10 4.7uF +10% : 709-1072-1-ND 6.33 37.38 107.81 709-1072-2-ND 2,000 104.00/M 100R18X475KV4E 

16 4.7uF +20% 709-1073-1-ND 5.12 30.23 87.19 | 709-1073-2-ND 2,000 84.00/M 160R18X475MV4E 

6.3 22uF +20% 709-1078-1-ND 15.40 91.00 — | 709-1078-2-ND 500 126.00 6R3S41X226MV4E 

6.3 100uF +20% 709-1079-1-ND 52.80 312.00 900.00 | 709-1079-2-ND 2,000 864.00/M 6R3S41X107MV4E 

1210 X5R 16 10uF +10% 1.65 709-1076-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 709-1076-2-ND 2,000 153.00/M 160S41X106KV4E 

25 4.7UF +10% . 709-1075-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 709-1075-2-ND 2,000 130.00/M 250S41X475KV4E 

25 10uF +10% 709-1077-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 709-1077-2-ND 2,000 171.00/M 250S41X106KV4E 

Y5V 10 22uF +80/-20% 1.65 709-1082-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 709-1082-2-ND 2,000 99.00/M 100S41Y226ZV4E 
1812 | xsR 6.3 100uF +20% 2.80 709-1084-1-ND 60.94 360.10 — | 709-1084-2-ND 500 498.50 6R3S43X107MV4E 
16 22uF +20% . 709-1083-1-ND 25.30 149.50 — | 709-1083-2-ND 500 207.00 160S43X226MV4E 

NEW! Surface Mount MLCC’s NEW! 

25 150pF +5% 0.64 709-1124-1-ND& 36 215. 6.19 | 709-1124-2-ND& 10,000 6.00/M 250RO7N151JV4T 
220pF +5% : 709-1125-1-ND& -36 2.15 6.19 | 709-1125-2-NDA& 10,000 6.00/M 250RO7N221JV4T 
1.0pF +0.25pF 709-1112-1-ND& 51 2.99 8.63 | 709-1112-2-NDA 10,000 8.00/M 500RO7N1ROCV4T 
2.2pF +0.25pF 709-1113-1-ND& 51 2.99 8.63 | 709-1113-2-NDA& 10,000 8.00/M 500RO7N2R2CV4T 
3.3pF +0.25pF 0.64 709-1114-1-ND& 51 2.99 8.63 | 709-1114-2-ND& 10,000 8.00/M 500RO7N3R3CV4T 
4.7pF +0.25pF 709-1115-1-ND& 51 2.99 8.63 | 709-1115-2-NDA 10,000 8.00/M 500RO7N4R7CV4T 
6.8pF +0.25pF 709-1116-1-ND& 51 2.99 8.63 | 709-1116-2-NDA& 10,000 8.00/M 500RO7N6R8CV4T 

NPO 50 10pF 45% 709-1117-1-ND& 31 1.82 5.25 | 709-1117-2-ND& 10,000 5.00/M 500RO7N100JV4T 
15pF +5% 709-1118-1-ND& 31 1.82 5.25 | 709-1118-2-NDA& 10,000 5.00/M 500RO7N150JV4T 
22pF +5% 0.64 709-1119-1-ND& 31 1.82 5.25 | 709-1119-2-NDA 10,000 5.00/M 500RO7N220JV4T 
33pF +5% 709-1120-1-ND& 31 1.82 5.25 | 709-1120-2-NDA& 10,000 5.00/M 500RO7N330JV4T 
47pF 45% 709-1121-1-ND& 31 1.82 5.25 | 709-1121-2-NDA 10,000 5.00/M 500RO7N470JV4T 
68pF +5% 0.64 709-1122-1-ND& 31 1.82 5.25 | 709-1122-2-NDA 10,000 5.00/M 500RO7N680JV4T 

0402 100pF +5% : 709-1123-1-ND& 36 2.15 6.19 | 709-1123-2-ND& 10,000 6.00/M 500RO7N101JV4T 

X5R 10 AF +10% 0.64 709-1126-1-ND& 58 3.45 9.94 | 709-1126-2-ND& 10,000 10.00/M 100RO7X104KV4T 

16 AF +10% : 709-1129-1-ND& 58 3.45 9.94 | 709-1129-2-ND& 10,000 10.00/M 160RO7X104KV4T 

Y5V 16 AF +80/-20% 0.64 709-1130-1-ND& 61 3.58 10.31 709-1130-2-ND& 10,000 10.00/M 160RO7Y104ZV4T 

16 -O1pF +10% 0.64 709-1127-1-ND& AI 2.41 6.94 | 709-1127-2-ND& 10,000 7.00/M 160RO7W103KV4T 

22,000pF +10% : 709-1128-1-ND& Al 2.41 6.94 | 709-1128-2-NDA& 10,000 7.00/M 160RO7W223KV4T 

25 1,000pF +10% 0.64 709-1131-1-ND& 29 1.69 4.88 | 709-1131-2-NDA 10,000 5.00/M 250RO7W102KV4T 
0.01pF +10% i 709-1132-1-ND& Al 2.41 6.94 | 709-1132-2-NDA& 10,000 7.00/M 250RO7W103KV4T 

X7R 1,000pF +10% 709-1133-1-ND& .29 1.69 4.88 | 709-1133-2-NDA& 10,000 5.00/M 500RO7W102KV4T 
-O1UF +10% 709-1134-1-ND& Al 2.41 6.94 | 709-1134-2-ND& 10,000 7.00/M 500RO7W103KV4T 

50 2,200pF +10% 0.64 709-1135-1-ND& 29 1.69 4.88 | 709-1135-2-NDA& 10,000 5.00/M 500RO7W222KV4T 

3,300pF +10% : 709-1136-1-ND& .29 1.69 4.88 | 709-1136-2-NDA& 10,000 5.00/M 500RO7W332KV4T 

470pF +10% 709-1137-1-ND& 29 1.69 4.88 | 709-1137-2-ND& 10,000 5.00/M 500RO7W471KV4T 

4,700pF +10% 709-1138-1-ND& Al 2.41 6.94 | 709-1138-2-NDA& 10,000 7.00/M 500RO7W472KV4T 
10pF +5% 709-1140-1-ND$ .39 2.28 6.56 | 709-1140-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14N100JV4T 
12pF +5% 709-1141-1-ND$ .39 2.28 6.56 | 709-1141-2-ND¥¢ 4,000 6.00/M 500R14N120JV4T 
15pF +5% 0.89 709-1142-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1142-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14N150JV4T 
22pF +5% 709-1143-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1143-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14N220JV4T 
33pF +5% 709-1144-1-ND$ .39 2.28 6.56 | 709-1144-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14N330JV4T 
0603 | NPO 50 47pF +5% 709-1145-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1145-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14N470JV4T 
68pF +5% 709-1146-1-ND$ .39 2.28 6.56 | 709-1146-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14N680JV4T 
100pF +5% 0.89 709-1147-1-ND$ .39 2.28 6.56 | 709-1147-2-ND$ 4,000 6.00/M 500R14N101JV4T 
220pF +5% ‘ 709-1148-1-ND$ 47 2.80 8.06 | 709-1148-2-ND$ 4,000 8.00/M 500R14N221JV4T 
330pF +5% 709-1149-1-ND$ 47 2.80 8.06 | 709-1149-2-ND¥ 4,000 8.00/M 500R14N331JNV4T 
470pF +5% 709-1150-1-ND$ 70 4.16 12.00 | 709-1150-2-ND$ 4,000 12.00/M 500R14N471JV4T 


+ Tip and Ring Chip 
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JOHANSON yyy) MLCC Capacitors @Reel” 
DIELECTRICS Usssess23 General Purpose, High Voltage and TANCERAM® (Cont.) 
Size wv Capacitance | Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code | Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100pF +5% 709-1151-1-ND$ 1.50 8.84 25.50 | 709-1151-2-ND$ 4,000 24.00/M 500R14N102JV4T 
16 .O1NF +10% 0.89 709-1152-1-ND$ 42 2.47 7.13 | 709-1152-2-ND$ 4,000 7.00/M 160R14W103KV4T 
pF +10% 709-1153-1-ND$ 1.36 8.06 23.25 | 709-1153-2-ND$ 4,000 22.00/M 160R14W104KV4T 
.O1pF +10% 709-1154-1-ND$ 42 2.47 7.13 | 709-1154-2-ND¥ 4,000 7.00/M 250R14W103KV4T 
25 AF +10% 0.89 709-1155-1-ND$ 1.36 8.06 23.25 | 709-1155-2-ND$ 4,000 22.00/M 250R14W104KV4T 
.22UF +10% 709-1156-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1156-2-ND¥ 4,000 6.00/M 250R14W224KV4T 
.047 UF +10% 709-1157-1-ND$ 42 2.47 7.13 | _709-1157-2-ND¥ 4,000 7.00/M 250R14W473KV4T 
0603 X7R 1000pF +10% 709-1159-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1159-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14W102KV4T 
.O1NF +10% 709-1160-1-ND$ 42 2.47 7.13 | 709-1160-2-ND$ 4,000 7.00/M 500R14W103KV4T 
AF +10% 0.89 709-1161-1-ND$ 1.36 8.06 23.25 | 709-1161-2-ND$ 4,000 22.00/M 500R14W104KV4T 
2,200pF +10% 709-1162-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1162-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14W222KV4T 
50 .022UF +10% 709-1163-1-ND$ 42 2.47 7.13 | 709-1163-2-ND$ 4,000 7.00/M 500R14W223KV4T 
470pF +10% 709-1164-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1164-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14W471KV4T 
.047UF +10% 0.89 709-1165-1-ND$ 42 2.47 7.13 | 709-1165-2-ND$ 4,000 7.00/M 500R14W473KV4T 
3,300pF +10% 709-1166-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1166-2-ND¥ 4,000 6.00/M 500R14W7332KV4T 
4,700pF +10% 709-1167-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1167-2-ND$ 4,000 6.00/M 500R14W7472KV4T 
Y5V 25 AF +80/-20% 0.89 709-1158-1-ND$ 39 2.28 6.56 | 709-1158-2-ND¥ 4,000 6.00/M 250R14Y104ZV4T 
10pF +5% 709-1168-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1168-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N100JV4T 
12pF +5% 709-1169-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1169-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N120JV4T 
15pF +5% 1.27 709-1170-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1170-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N150JV4T 
18pF +5% 709-1171-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1171-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N180JV4T 
22pF +5% 709-1172-1-ND§ 44 2.60 7.50 | _709-1172-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N220JV4T 
50 27pF 45% 709-1173-1-ND§ 42 2.47 7.13 | 709-1173-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N270KV4T 
NPO 33pF 45% 709-1174-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1174-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N330JV4T 
47pF +5% 1.27 709-1175-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1175-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N470JV4T 
100pF 45% 709-1176-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1176-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15N101JV4T 
220pF +5% 709-1178-1-ND§ 55 3.25 9.38 | 709-1178-2-ND§ 4,000 9.00/M 500R15N221JV4T 
470pF +5% 127 709-1179-1-ND§ 68 4.03 11.63 | 709-1179-2-ND§ 4,000 11.00/M 500R15N471JV4T 
1,000pF +5% 709-1180-1-ND§ 1.30 7.67 22.13 | 709-1180-2-ND§ 4,000 21.00/M 500R15N102JV4T 
100 100pF +5% 1.27 709-1177-1-ND§ 92 5.46 15.75 | 709-1177-2-ND§ 4,000 15.00/M 101R15N101JV4T 
0805 100 1,000pF +10% 127 709-1181-1-ND§ 95 5.59 16.13 | 709-1181-2-ND§ 4,000 15.00/M 101R15W102KV4T 
.O1F +10% 709-1182-1-ND§ -98 5.79 16.69 | 709-1182-2-ND§ 4,000 16.00/M 101R15W103KV4T 
16 AF +10% 127 709-1183-1-ND§ 67 3.97 11.44 | 709-1183-2-ND§ 4,000 11.00/M 160R15W104KV4T 
A7UF +10% 709-1184-1-ND§ 3.34 19.76 57.00 | 709-1184-2-ND§ 3,000 55.00/M 160R15W474KV4E 
25 AF +10% 127 709-1185-1-ND§ 67 3.97 11.44 | 709-1185-2-ND§ 4,000 11.00/M 250R15W104KV4T 
.22UF +10% 709-1186-1-ND§ 2.46 14.56 42.00 | 709-1186-2-ND§ 4,000 40.00/M 250R15W224KV4T 
1,000pF +10% 709-1187-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1187-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15W102KV4T 
X7R .O1NF +10% 709-1188-1-ND§ 44 2.60 7.50 | 709-1188-2-ND§ 4,000 7.00/M 500R15W103KV4T 
AF +10% 1.27 709-1189-1-ND§ 67 3.97 11.44 | 709-1189-2-ND§ 4,000 11.00/M 500R15W104KV4T 
.022UF +10% 709-1190-1-ND§ .70 4.16 12.00 | 709-1190-2-ND§ 4,000 12.00/M 500R15W223KV4T 
50 .22UF +10% 709-1191-1-ND§ 3.30 19.50 56.25 | 709-1191-2-ND§ 4,000 54.00/M 500R15W224KV4T 
3,300pF +10% 709-1192-1-ND§ AT 2.80 8.06 | 709-1192-2-ND§ 4,000 8.00/M 500R15W332KV4T 
-033 UF +10% 127 709-1193-1-ND§ 86 5.07 14.63 | 709-1193-2-ND§ 4,000 14.00/M 500R15W333KV4T 
4,700pF +10% 709-1194-1-ND§ AT 2.80 8.06 | 709-1194-2-ND§ 4,000 8.00/M 500R15W472KV4T 
047 UF +10% 709-1195-1-ND§ 97 5.72 16.50 | 709-1195-2-ND§ 4,000 16.00/M 500R15W473KV4T 
NEW! Kits 
A 709-1109-ND MLC 0402 Series Capacitor Designer Kit . -.. $59.98 
$ 709-1110-ND MLC 0603 Series Capacitor Designer Kit . . $59.98 
§ 709-1111-ND MLC 0805 Series Capacitor Designer Kit . ... $59.98 


Safety Certified Capacitors — Type sc 


Johanson Dielectrics Type SC ceramic chip capacitors are designed for AC voltage surge and lightning 


protection in line-to-ground interface applications in computer network, modem, facsimile and other equipment. Physical Characteristics — Dimensions in mm 
Johanson’s safety capacitor offering includes four different case sizes and NPO and X7R dielectric materials. Series | Safety Rating L WwW B 
These devices have barrier terminations and are surface mount ready. 
Fi ‘ X2/Y3 4.57 +0.25 2.03 0.25 | 0.51 +0.25 
Safety Rating Information: 1808 
* X Capacitors: Suitable for use in situations when failure of the capacitor would not lead to danger of electric x1/Y2 4.80 +0.25 | 2.03+0.25 | 0.30 +0.13 
shore 2211 Y2 5.72 #0.40 | 2.80+0.25 | 0.51 20.25 
* Y Capacitors: Suitable for use in situations when failure of the capacitor could lead to danger of electric 
shosk 2220 x1/Y2 5.72 +0.25 | 5.08+0.25 | 0.64 +0.38 
Impulse Capac- Cut Tape Johanson 
Size Voltage | Safety} WV Capac- itance Dim. T | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Dielectrics 
Code | Type (V) Rating) AC itance | Tolerance (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10pF +5% 709-1089-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 709-1089-2-ND 2,000 | 104.00/M | 302R29N100JV4E-****-SC 
NPO | 3,000 | X2/Y3} 250 150pF +10% 2.16 709-1090-1-ND 748 44.19 127.46 | 709-1090-2-ND 2,000 | 122.00/M | 302R29N151KV4E-****-SC. 
470pF +10% 709-1095-1-ND 10.16 60.06 173.25 | 709-1095-2-ND 2,000 | 166.00/M | 302R29N471KV4E-****-SC 
1808 470pF +10% 709-1091-1-ND 7.21 42.58 122.81 | 709-1091-2-ND 2,000 | 118.00/M | 302R29W471KV4E-****-SC 
X7R | 3,000 | X2/Y3} 250 680pF +10% 2.16 709-1093-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 709-1093-2-ND 2,000 | 138.00/M | 302R29W681KV4E-****-SC 
1,000pF +10% 709-1094-1-ND 7.35 43.42 125.25 | 709-1094-2-ND 2,000 | 120.00/M | 302R29W102KV4E-****-SC. 
X7R | 5,000 | X1/Y2 250 680pF +10% 2.16 709-1092-1-ND 15.84 93.60 270.00 | 709-1092-2-ND 2,000 | 259.00/M | 502R29W681KV4E-****-SC. 
NPO | 5,000 Y2 250 33pF +5% 2.16 709-1096-1-ND 12.83 75.79 218.63 | 709-1096-2-ND 2,000 | 210.00/M | 502R30N330JV4E-****-SC 
9 e 4. G 2. yrey 
2211 x7R | 5,000 y2 250 680pF +10% 2416 709-1097-1-ND 13.98 82.62 238.31 | 709-1097-2-ND 2,000 | 229.00/M | 502R30W681KV4E- SC 
1,000pF +10% 709-1098-1-ND 13.64 80.60 232.50 | 709-1098-2-ND 1,000 223.00 | 502R30W102KV4E-****-SC 
9 e eH eS . 2. erry 
2020] x7R | 5,000 | x1/v2 250 2,200pF +10% 280 709-1099-1-ND 34.18 201.96 709-1099-2-ND 500 279.50 | 502S47W222KV4E- SC 
4,700pF +10% 709-1100-1-ND 64.90 383.50 1106.25 | 709-1100-2-ND 1,000 1062.00 | 502S47W472KV4E-****-SC 
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KEMET . . . . Size Code Dimensions - mm 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors (EIA) cL w 5 
rs 0402 1.0+0.05 0.5+0.05 0.20~0.40 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor Reel peti Peed 1.25 (eoe0y 12) 40.2 ae 
manufacture. The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials 1206 3,240.2 1640.2. 3 0.50.25 
and process conditions. Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance w7> aN L 4210 3,040.2 2540.2 0.50.25 
programs. Standard end terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. 1808 4520.3 2.0202 0.620.385 
The 250VDC or Tip & Ring MLCC capacitors are designed and rated for telecommunication ringer circuits where the ify aA 1812 4.5403 3.2403 0.60.35 
capacitor is used to block -48 ~ -52VDC of line voltage and pass a 16 ~ 25Hz AC signal pulse of 70 ~ 90Vrms. 1825 4.5403 6.4204 0.60.35 
KEMET’s open mode ceramic surface mount capacitor is designed to significantly minimize the probability of a low 2290 5,640.4 5.0+0.4 0.60.35 
IR or short circuit condition when forced to failure in a board flex situation. This reduces the potential for causing 2095 5.640.4 6.3 (2250V: 6.4) +0.4 0.60.35 
catastrophic failures. a = 
Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 .5pF +0.25pF 0.5 |399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF +0.25pF 0.5 |399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 399-1001-2-ND 10,000 14.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.5 |399-1002-1-ND 61 3.58 10.31 399-1002-2-ND 10,000 14.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.5 |399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 399-1003-2-ND 10,000 14.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.5 | 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 _|399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.5 |399-1005-1-ND 61 3.58 10.31 399-1005-2-ND 10,000 14.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.5 |399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.5 |399-1007-1-ND 61 3.58 10.31 399-1007-2-ND 10,000 14.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF +0.5pF 0.5 |399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.5 | 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.5 |399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
50 10pF 45% 0.5 |399-1011-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1011-2-ND 10,000 6.00/M C0402C100J5GACTU 
coG 50 11pF +5% 0.5 |399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C110J5GACTU 
(NPO) 50 12pF +5% 0.5 |399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 |399-1013-2-ND 10,000 12.00/M C0402C120J5GACTU 
50 15pF 45% 0.5 | 399-1014-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-1014-2-ND 10,000 6.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF +5% 0.5 |399-1015-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1015-2-ND 10,000 6.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.5 |399-1016-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1016-2-ND 10,000 6.00/M C0402C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.5 |399-1017-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1017-2-ND 10,000 6.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.5 |399-1018-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1018-2-ND 10,000 6.00/M C0402C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.5 | 399-1019-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-1019-2-ND 10,000 6.00/M C0402C470J5GACTU 
50 56pF 45% 0.5 |399-1020-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1020-2-ND 10,000 6.00/M C0402C560J5GACTU 
50 75pF 45% 0.5 |399-3191-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-3191-2-ND 10,000 76.00/M C0402C750J5GACTU 
50 82pF +5% 0.5 |399-3192-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3192-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J5GACTU 
50 91pF +5% 0.5 |399-3193-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3193-2-ND 10,000 76.00/M C0402C910J5GACTU 
50 100pF +5% 0.5 | 399-3194-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-3194-2-ND 10,000 6.00/M C0402C101J5GACTU 
25 82pF +5% 0.5 |399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF +5% 0.5 | 399-1022-1-ND 24 1.43 413 |399-1022-2-ND 10,000 6.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF +10% 0.5 |399-1030-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1030-2-ND 10,000 6.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF +10% 0.5 |399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF +10% 0.5 |399-1025-1-ND 21 1.24 3.56 |399-1025-2-ND 10,000 5.00/M C0402C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.5 |399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 |399-1026-2-ND 10,000 17.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.5 | 399-1027-1-ND 28 1.63 4.69 _|399-1027-2-ND 10,000 6.00/M C0402C681K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.5 |399-1032-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1032-2-ND 10,000 5.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 0.5 |399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 | 399-1028-2-ND 10,000 17.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.5 |399-1029-1-ND 33 1,95 5.63 | 399-1029-2-ND 10,000 8.00/M C0402C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.5 |399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M C0402C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.5 | 399-3068-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-3068-2-ND 10,000 5.00/M C0402C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.5 |399-3069-1-ND 39 2.28 6.56 |399-3069-2-ND 10,000 9.00/M C0402C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.5 |399-3070-1-ND 31 1.82 5.25 | 399-3070-2-ND 10,000 7.00/M C0402C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.5 |399-3071-1-ND 30 1.76 5.06 |399-3071-2-ND 10,000 7.00/M C0402C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.5 |399-3072-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-3072-2-ND 10,000 5.00/M C0402C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.5 | 399-3073-1-ND 2.44 14.43 41.63 _|399-3073-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.5 |399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M C0402C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.5 |399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.5 |399-3066-1-ND 24 1.43 4.13  |399-3066-2-ND 10,000 6.00/M C0402C103K5RACTU 
0402 25 470pF +10% 0.5 |399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K3RACTU 
25 1000pF +10% 0.5 | 399-1031-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1031-2-ND 10,000 5.00/M C0402C102K3RACTU 
25 2200pF +10% 0.5 |399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 |399-1033-2-ND 10,000 14.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF +10% 0.5 |399-1034-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1034-2-ND 10,000 13.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF +10% 0.5 |399-1035-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1035-2-ND 10,000 5.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF +10% 0.5 |399-1276-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1276-2-ND 10,000 8.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200pF +10% 0.5 | 399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 _|399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF +5% 0.5 |399-1279-1-ND 33 1,95 5.63 | 399-1279-2-ND 10,000 8.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF +10% 0.5 |399-1278-1-ND .20 AA? 3.38 | 399-1278-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF +10% 0.5 |399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF +10% 0.5 |399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF +5% 0.5 | 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 _|399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
16 10000pF +10% 0.5 |399-1038-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1038-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103K4RACTU 
X7R 16 12000pF +10% 0.5 |399-4875-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4875-2-ND 10,000 70.00/M C0402C123K4RACTU 
16 15000pF +10% 0.5 |399-4878-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4878-2-ND 10,000 70.00/M C0402C153K4RACTU 
16 18000pF +10% 0.5 |399-4881-1-ND 4.29 25.35 73.13  |399-4881-2-ND 10,000 70.00/M C0402C183K4RACTU 
16 22000pF +10% 0.5 | 399-3518-1-ND 4.29 25.35 73.13 _|399-3518-2-ND 10,000 70.00/M C0402C223K4RACTU 
16 27000pF +10% 0.5 |399-4888-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4888-2-ND 10,000 70.00/M C0402C273K4RACTU 
16 33000pF +10% 0.5 |399-4891-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4891-2-ND 10,000 70.00/M C0402C333K4RACTU 
16 39000pF +10% 0.5 |399-4894-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4894-2-ND 10,000 70.00/M C0402C393K4RACTU 
16 47000pF +10% 0.5 |399-3519-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-3519-2-ND 10,000 70.00/M C0402C473K4RACTU 
16 56000pF +10% 0.5 | 399-4901-1-ND 4.29 25.35 73.13 _|399-4901-2-ND 10,000 70.00/M C0402C563K4RACTU 
16 68000pF +10% 0.5 |399-4904-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4904-2-ND 10,000 70.00/M C0402C683K4RACTU 
16 82000pF +10% 0.5 |399-4907-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4907-2-ND 10,000 70.00/M C0402C823K4RACTU 
16 pF +10% 0.5 |399-3521-1-ND 26 1.56 4.50 |399-3521-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K4RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-4876-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4876-2-ND 10,000 67.00/M C0402C123K8RACTU 
10 15000pF +10% 0.5 | 399-4879-1-ND 4.07 24.05 69.38 _|399-4879-2-ND 10,000 67.00/M C0402C153K8RACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-4882-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4882-2-ND 10,000 67.00/M C0402C183K8RACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-4884-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4884-2-ND 10,000 67.00/M C0402C223K8RACTU 
10 27000pF +10% 0.5 |399-4889-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4889-2-ND 10,000 67.00/M C0402C273K8RACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-4892-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4892-2-ND 10,000 67.00/M C0402C333K8RACTU 
10 39000pF +10% 0.5 | 399-4895-1-ND 4.07 24.05 69.38 _|399-4895-2-ND 10,000 67.00/M C0402C393K8RACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-4897-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4897-2-ND 10,000 67.00/M C0402C473K8RACTU 
10 56000pF +10% 0.5 |399-4902-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4902-2-ND 10,000 67.00/M C0402C563K8RACTU 
10 68000pF +10% 0.5 |399-4905-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4905-2-ND 10,000 67.00/M C0402C683K8RACTU 
10 82000pF +10% 0.5 |399-4908-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4908-2-ND 10,000 67.00/M C0402C823K8RACTU 
10 -ApF +10% 0.5 | 399-3520-1-ND 26 1.56 4.50 _|399-3520-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K8RACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 |399-4877-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4877-2-ND 10,000 67.00/M C0402C123K9RACTU 
6.3 15000pF +10% 0.5 |399-4880-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4880-2-ND 10,000 67.00/M C0402C153K9RACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-4883-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4883-2-ND 10,000 67.00/M C0402C183K9RACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-4885-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4885-2-ND 10,000 67.00/M C0402C223K9RACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 | 399-4890-1-ND 4.07 24.05 69.38 _|399-4890-2-ND 10,000 67.00/M C0402C273K9RACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 |399-4893-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4893-2-ND 10,000 67.00/M C0402C333K9RACTU 
6.3 39000pF +10% 0.5 |399-4896-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4896-2-ND 10,000 67.00/M C0402C393K9RACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 | 399-4898-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4898-2-ND 10,000 67.00/M C0402C473K9RACTU 
t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@Reel’ 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type pc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 56000pF +10% 0.5 |399-4903-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4903-2-ND 10,000 67.00/M C0402C563K9RACTU 
X7R 6.3 68000pF +10% 0.5 |399-4906-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4906-2-ND 10,000 67.00/M C0402C683K9RACTU 
6.3 82000pF +10% 0.5 |399-4909-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4909-2-ND 10,000 67.00/M C0402C823K9RACTU 
6.3 pF +10% 0.5 |399-4872-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-4872-2-ND 10,000 11.00/M C0402C104K9RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3009-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF +10% 0.5 |399-3011-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3011-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3015-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF +10% 0.5 |399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3017-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3021-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
10 68000pF +10% 0.5 |399-3023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
0402 10 pF +10% 0.5 |399-3027-1-ND 24 1.43 4.13 | 399-3027-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 |399-3008-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3008-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
X5R 6.3 15000pF +10% 0.5 |399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 |399-3010-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3012-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3014-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 |399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 |399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3018-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 |399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3020-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF +10% 0.5 |399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3022-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 pF +10% 0.5 |399-3026-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-3026-2-ND 10,000 10.00/M C0402C104K9PACTU 
6.3 .22UF +10% 0.5 |399-4886-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-4886-2-ND 10,000 72.00/M C0402C224K9PACTU 
6.3 .22UF +20% 0.5 | 399-4887-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4887-2-ND 10,000 70.00/M C0402C224M9PACTU 
6.3 1pF +10% 0.5 |399-4873-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-4873-2-ND 10,000 8.00/M C0402C105K9PACTU 
6.3 1pF +20% 0.5 |399-4874-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 399-4874-2-ND 10,000 33.00/M C0402C105M9PACTU 
100 220pF 45% 0.8 |399-4910-1-ND 2.97 17.55 50.63 |399-4910-2-ND 4,000 49.00/M C0603C221J1GACTU 
50 5pF +0.25pF 0.8 |399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1044-2-ND 4,000 80.00/M CO0603C508C5GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.8 |399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.8 |399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.8 |399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M CO0603C209C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.8 |399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1048-2-ND 4,000 80.00/M C0603C309C5GACTU 
50 10pF 45% 0.8 |399-1049-1-ND 28 1.63 4.69 |399-1049-2-ND 4,000 6.00/M C0603C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.8 |399-1050-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1050-2-ND 4,000 9.00/M C0603C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.8 |399-1051-1-ND .36 2.15 6.19 | 399-1051-2-ND 4,000 8.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.8 |399-1052-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1052-2-ND 4,000 8.00/M C0603C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.8 |399-1053-1-ND .36 2.15 6.19 | 399-1053-2-ND 4,000 8.00/M C0603C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.8 |399-1054-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1054-2-ND 4,000 8.00/M C0603C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.8 |399-1055-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1055-2-ND 4,000 8.00/M C0603C330J5GACTU 
50 47pF +5% 0.8 |399-1056-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1056-2-ND 4,000 9.00/M C0603C470J5GACTU 
50 56pF 45% 0.8 |399-1057-1-ND 29 1.69 4.88 | 399-1057-2-ND 4,000 7.00/M CO603C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.8 |399-1058-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1058-2-ND 4,000 9.00/M CO0603C680J5GACTU 
CoG 50 82pF +5% 0.8 |399-1060-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1060-2-ND 4,000 9.00/M C0603C820J5GACTU 
(NPO) 50 82pF +10% 0.8 |399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF +5% 0.8 |399-1061-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1061-2-ND 4,000 6.00/M C0603C101J5GACTU 
50 120pF 45% 0.8 |399-1062-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1062-2-ND 4,000 9.00/M C0603C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.8 |399-1063-1-ND 4 2.60 7.50 | 399-1063-2-ND 4,000 10.00/M C0603C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.8 |399-1064-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1064-2-ND 4,000 22.00/M C0603C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.8 |399-1066-1-ND 48 2.86 8.25 | 399-1066-2-ND 4,000 11.00/M C0603C221J5GACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
50 270pF +5% 0.8 |399-1067-1-ND A7 2.80 8.06 | 399-1067-2-ND 4,000 11.00/M C0603C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.8 |399-1068-1-ND 54 3.19 9.19 | 399-1068-2-ND 4,000 12.00/M C0603C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.8 |399-1069-1-ND 63 3.71 10.69 | 399-1069-2-ND 4,000 14.00/M C0603C391J5GACTU 
50 560pF +5% 0.8 |399-3287-1-ND 72 4.23 12.19 | 399-3287-2-ND 4,000 16.00/M C0603C561J5GACTU 
50 620pF +5% 0.8 |399-3288-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3288-2-ND 4,000 63.00/M C0603C621J5GACTU 
50 680pF +5% 0.8 |399-3289-1-ND 61 3.58 10.31 399-3289-2-ND 4,000 14.00/M C0603C681J5GACTU 
50 750pF 45% 0.8 |399-3290-1-ND 3.96 23.40 67.50 |399-3290-2-ND 4,000 65.00/M C0603C751J5GACTU 
50 820pF +5% 0.8 |399-3291-1-ND 99 5.85 16.88 | 399-3291-2-ND 4,000 23.00/M C0603C821J5GACTU 
50 910pF +5% 0.8 |399-3292-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-3292-2-ND 4,000 67.00/M C0603C911J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.8 | 399-3293-1-ND 59 3.51 10.13 | 399-3293-2-ND 4,000 14.00/M C0603C102J5GACTU 
200 10000pF +10% 0.8 |399-5088-1-ND 4.00 23.66 68.25 |399-5088-2-ND 4,000 66.00/M C0603C103K2RACTU 
100 5600pF +10% 0.8 |399-3186-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3186-2-ND 4,000 54.00/M C0603C562K1RACTU 
100 6800pF +10% 0.8 |399-3187-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3187-2-ND 4,000 54.00/M C0603C682K1RACTU 
0603 100 8200pF +10% 0.8 |399-3188-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3188-2-ND 4,000 54.00/M C0603C822K1RACTU 
100 10000pF +5% 0.8 |399-3190-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3190-2-ND 4,000 81.00/M C0603C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.8 |399-5347-1-ND NEW! 4.13 24.38 70.31 399-5347-2-ND NEW! 4,000 68.00/M C0603X103K1RACTU 
100 10000pF +10% 0.8 |399-3189-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3189-2-ND 4,000 54.00/M C0603C103K1RACTU 
100 12000pF +10% 0.8 |399-3473-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3473-2-ND 4,000 54.00/M C0603C123K1RACTU 
100 15000pF +10% 0.8 |399-3474-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3474-2-ND 4,000 54.00/M C0603C153K1RACTU 
100 18000pF +10% 0.8 |399-3475-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3475-2-ND 4,000 54.00/M C0603C183K1RACTU 
100 22000pF +10% 0.8 |399-3476-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3476-2-ND 4,000 54.00/M C0603C223K1RACTU 
100 27000pF +10% 0.8 |399-3477-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3477-2-ND 4,000 54.00/M C0603C273K1RACTU 
100 33000pF +10% 0.8 |399-3478-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3478-2-ND 4,000 54.00/M C0603C333K1RACTU 
100 39000pF +10% 0.8 |399-3479-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3479-2-ND 4,000 54.00/M C0603C393K1RACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1071-1-ND 42 2.47 7.13 | 399-1071-2-ND 4,000 10.00/M C0603C221K5RACTU 
50 220pF +20% 0.8 |399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-5342-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 |399-5342-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X221K5RACTU 
50 270pF +10% 0.8 |399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 |399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271K5RACTU 
X7R 50 330pF +10% 0.8 |399-1073-1-ND AT 2.80 8.06 | 399-1073-2-ND 4,000 11.00/M C0603C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.8 |399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.8 |399-1075-1-ND 66 3.90 11.25 | 399-1075-2-ND 4,000 15.00/M C0603C471K5RACTU 
50 470pF +10% 0.8 |399-5338-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 |399-5338-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.8 |399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.8 |399-1077-1-ND 43 2.54 7.31 399-1077-2-ND 4,000 10.00/M C0603C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.8 |399-1078-1-ND AB 2.73 7.88 | 399-1078-2-ND 4,000 11.00/M C0603C821K5RACTU 
50 1000pF 45% 0.8 |399-1083-1-ND 35 2.08 6.00 | 399-1083-2-ND 4,000 8.00/M C0603C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.8 |399-5348-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 |399-5348-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X102K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.8 |399-1082-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-1082-2-ND 4,000 5.00/M C0603C102K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.8 |399-1084-1-ND At 2.41 6.94 | 399-1084-2-ND 4,000 9.00/M C0603C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.8 |399-1085-1-ND 29 1.69 4.88 | 399-1085-2-ND 4,000 7.00/M C0603C222K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.8 |399-5341-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 |399-5341-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X222K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.8 |399-1086-1-ND At 2.41 6.94 | 399-1086-2-ND 4,000 9.00/M C0603C332K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.8 |399-5339-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 | 399-5339-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X332K5RACTU 
50 4700pF +5% 0.8 |399-1088-1-ND 33 1.95 7.50 | 399-1088-2-ND 4,000 8.00/M C0603C472J5RACTU 
50 4700pF +10% 0.8 |399-1087-1-ND .28 1.63 4.69 | 399-1087-2-ND 4,000 6.00/M C0603C472K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.8 |399-5337-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 |399-5337-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X472K5RACTU 
50 6800pF +5% 0.8 |399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M C0603C682J5RACTU 
t Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1785 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 6800pF +10% 0.8 |399-1089-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1089-2-ND 4,000 8.00/M C0603C682K5RACTU 
50 10000pF +5% 0.8 |399-1092-1-ND .33 1.95 5.63 | 399-1092-2-ND 4,000 8.00/M C0603C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.8 |399-5346-1-ND NEW! 3.58 21.13 60.94 |399-5346-2-ND NEW! 4,000 59.00/M C0603X103KS5RACTU 
50 10000pF +10% 0.8 |399-1091-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-1091-2-ND 4,000 5.00/M C0603C103KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.8 |399-1280-1-ND -50 2.93 8.44 | 399-1280-2-ND 4,000 11.00/M C0603C223KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.8 |399-5340-1-ND NEW! 3.99 23.60 68.06 |399-5340-2-ND NEW! 4,000 65.00/M C0603X223K5RACTU 
50 Apr +10% 0.8 |399-5089-1-ND 64 3.77 10.88 | 399-5089-2-ND 4,000 10.00/M C0603C104KSRACTU 
25 22000pF +10% 0.8 |399-1094-1-ND Al 2.41 6.94 | 399-1094-2-ND 4,000 9.00/M C0603C223K3RACTU 
25 Apr +5% 0.8 |399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 
25 Apr +10% 0.8 |399-5345-1-ND NEW! 4.13 24.38 70.31 399-5345-2-ND NEW! 4,000 68.00/M C0603X104K3RACTU 
25 Apr +10% 0.8 |399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 |399-1281-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104K3RACTU 
25 Apr +20% 0.8 |399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
16 22000pF +10% 0.8 |399-1093-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-1093-2-ND 4,000 10.00/M C0603C223K4RACTU 
16 AF 45% 0.8 |399-1097-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1097-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104J4RACTU 
16 Apr +10% 0.8 |399-5344-1-ND NEW! 4.13 24.38 70.31 399-5344-2-ND NEW! 4,000 68.00/M C0603X104K4RACTU 
X7R 16 Apr +10% 0.8 |399-1096-1-ND .20 1.17 4.28 | 399-1096-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104K4RACTU 
16 AF +20% 0.8 |399-1099-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1099-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104M4RACTU 
16 .27UF +10% 0.8 |399-4913-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 399-4913-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K4RACTU 
16 -33UF +10% 0.8 |399-4916-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4916-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K4RACTU 
16 -SQUF +10% 0.8 |399-4919-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 399-4919-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K4RACTU 
16 A7UF +10% 0.8 |399-4922-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4922-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K4RACTU 
10 Apr +10% 0.8 |399-5343-1-ND NEW! 4.13 24.38 70.31 399-5343-2-ND NEW! 4,000 68.00/M C0603X104K8RACTU 
10 Apr +10% 0.8 |399-1095-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1095-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104K8RACTU 
10 .27UF +10% 0.8 |399-4914-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4914-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K8RACTU 
10 -33UF +10% 0.8 |399-4917-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 399-4917-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K8RACTU 
10 -S9QUF +10% 0.8 |399-4920-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4920-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K8RACTU 
10 TUF +10% 0.8 |399-4923-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4923-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K8RACTU 
6.3 .27UF +10% 0.8 |399-4915-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4915-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K9RACTU 
6.3 -33UF +10% 0.8 |399-4918-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4918-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K9RACTU 
0603 6.3 -39UF +10% 0.8 |399-4921-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4921-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K9RACTU 
6.3 A7TUF +10% 0.8 |399-4924-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4924-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K9RACTU 
16 1.0UF +10% 0.8 |399-5090-1-ND #5 4.42 12.75 | 399-5090-2-ND 4,000 12.00/M C0603C105K4PACTU 
10 27UF +10% 0.8 |399-3111-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3111-2-ND 4,000 42.00/M C0603C274K8PACTU 
10 .33F +10% 0.8 |399-3112-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3112-2-ND 4,000 42.00/M C0603C334K8PACTU 
10 -39UF +10% 0.8 |399-3113-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3113-2-ND 4,000 42.00/M C0603C394K8PACTU 
10 ATUF +10% 0.8 |399-3114-1-ND 94 5.53 15.94 | 399-3114-2-ND 4,000 21.00/M C0603C474K8PACTU 
10 -56UF +10% 0.8 |399-3115-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3115-2-ND 4,000 42.00/M C0603C564K8PACTU 
X5R 10 -68uF +10% 0.8 |399-3116-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3116-2-ND 4,000 42.00/M C0603C684K8PACTU 
10 82UF +10% 0.8 |399-3117-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3117-2-ND 4,000 42.00/M C0603C824K8PACTU 
10 1pF +10% 0.8 |399-3118-1-ND 44 2.60 7.50 |399-3118-2-ND 4,000 7.00/M C0603C105K8PACTU 
10 2.2uF +10% 0.8 | 399-4911-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4911-2-ND 4,000 90.00/M C0603C225K8PACTU 
10 2.2UF +20% 0.8 |399-4912-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 399-4912-2-ND 4,000 88.00/M C0603C225M8PACTU 
6.3 2.2UF +10% 0.8 |399-3362-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-3362-2-ND 4,000 20.00/M C0603C225K9PACTU 
6.3 4.7UF +10% 0.8 |399-3482-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 399-3482-2-ND 4,000 23.00/M C0603C475K9PACTU 
25 -1pF +80%, -20% | 0.8 |399-1100-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1100-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 Apr +20% 0.8 |399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 399-1101-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104M3VACTU 
25 -15uUF +80%, -20% | 0.8 |399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 |399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
25 .22UF +80%, -20% | 0.8 |399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 | 399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
25 -33UF +80%, -20% | 0.8 |399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 AF +80%, -20% | 0.8 |399-1098-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1098-2-ND 4,000 6.00/M C0603C104Z4VACTU 
16 -15UF +80%, -20% | 0.8 |399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 | 399-1289-2-ND 4,000 46.00/M C0603C154Z4VACTU 
Y5V 16 .22UF +80%, -20% | 0.8 |399-1102-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1102-2-ND 4,000 10.00/M C0603C224Z4VACTU 
16 -33UF +80%, -20% | 0.8 |399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
10 A7UF +80%, -20% | 0.8 |399-3218-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 399-3218-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z8VACTU 
10 -68uF +80%, -20% | 1.0 |399-3220-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3220-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z8VACTU 
10 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3216-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-3216-2-ND 4,000 10.00/M C0603C105Z8VACTU 
6.3 A7UF +80%, -20% | 0.8 |399-3219-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 399-3219-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z9VACTU 
6.3 -68UF +80%, -20% | 1.0 |399-3221-1-ND 3.96 23.40 67.50 |399-3221-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z9VACTU 
6.3 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3217-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-3217-2-ND 4,000 22.00/M C0603C105Z9VACTU 
500 100pF 45% 1.27 |399-5102-1-ND 5.07 29.97 86.44 | 399-5102-2-ND 2,500 78.00/M C0805C101JCGACTU 
100 10pF 45% 0.78 |399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF +5% 0.78 |399-1123-1-ND 68 4.03 11.63 | 399-1123-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF +5% 0.78 |399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
100 330pF +5% 0.78 |399-1131-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M C0805C331J1GACTU 
100 1000pF +5% 0.9 |399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1137-2-ND 4,000 67.00/M C0805C102J1GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.78 |399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.78 |399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1108-1-ND 61 3.58 10.31 399-1108-2-ND 4,000 14.00/M C0805C100J5GACTU 
50 12pF 45% 0.78 |399-1110-1-ND 80 4.75 13.69 | 399-1110-2-ND 4,000 18.00/M C0805C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 |399-1111-1-ND 79. 4.68 13.50 | 399-1111-2-ND 4,000 18.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.78 |399-1112-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-1112-2-ND 4,000 17.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.78 |399-1113-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1113-2-ND 4,000 22.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 |399-1114-1-ND 80 4.75 13.69 | 399-1114-2-ND 4,000 18.00/M C0805C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 |399-1115-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1115-2-ND 4,000 13.00/M C0805C330J5GACTU 
CoG 50 39pF 45% 0.78 |399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390J5GACTU 
(NPO) 50 47pF +5% 0.78 |399-1117-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1117-2-ND 4,000 13.00/M C0805C470J5GACTU 
50 56pF 45% 0.78 |399-1118-1-ND 95 5.59 16.13 | 399-1118-2-ND 4,000 22.00/M CO0805C560J5GACTU 
0805 50 68pF +5% 0.78 |399-1119-1-ND 97 §.72 16.50 | 399-1119-2-ND 4,000 22.00/M C0805C680J5GACTU 
50 82pF 45% 0.78 |399-1120-1-ND 91 5.40 15.56 | 399-1120-2-ND 4,000 21.00/M C0805C820J5GACTU 
50 100pF 45% 0.78 |399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1122-2-ND 4,000 22.00/M C0805C101J5GACTU 
50 100pF +10% 0.78 |399-1121-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1121-2-ND 4,000 11.00/M C0805C101K5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 |399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1124-2-ND 4,000 18.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.78 |399-1125-1-ND 65 3.84 11.06 | 399-1125-2-ND 4,000 15.00/M C0805C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.78 |399-1126-1-ND 78 4.62 13.31 399-1126-2-ND 4,000 18.00/M C0805C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.78 |399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1127-2-ND 4,000 18.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF +5% 0.78 |399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.78 |399-1130-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1130-2-ND 4,000 13.00/M C0805C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.78 |399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391J5GACTU 
50 470pF +5% 0.78 |399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 399-1133-2-ND 4,000 26.00/M C0805C471J5GACTU 
50 560pF 45% 0.78 |399-1134-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 399-1134-2-ND 4,000 24.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF 45% 0.78 |399-1135-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1135-2-ND 4,000 18.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF 25% 0.78 | 399-1136-1-ND 85 5.01 14.44 | 399-1136-2-ND 4,000 19.00/M C0805C102J5GACTU 
1000 1000pF +10% 1.27 |399-4818-1-ND 5.29 31.27 90.19 |399-4818-2-ND 2,500 87.00/M C0805C102KDRACTU 
100 22000pF +10% 0.9 |399-5108-1-NDt 3.65 21.58 62.25 | 399-5108-2-NDt 2,500 56.00/M C0805F223K1RACTU 
100 1000pF +10% 0.78 |399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1148-2-ND 4,000 24.00/M C0805C102K1RACTU 
X7R 100 10000pF +10% 0.78 |399-1159-1-ND 43 2.54 7.31 399-1159-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103K1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-5335-1-ND NEW! 3.99 23.60 68.06 | 399-5335-2-ND NEW! 4,000 65.00/M C0805X103K1RACTU 
100 56000pF +10% 1.0 |399-3483-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3483-2-ND 2,500 58.00/M C0805C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 1.0 |399-3484-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3484-2-ND 2,500 58.00/M C0805C683K1RACTU 


t+ Open Mode/Fail Safe Termination 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 82000pF +10% 1.0 |399-3485-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3485-2-ND 2,500 58.00/M C0805C823K1RACTU 
100 AF +10% 1.0 |399-3486-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3486-2-ND 2,500 58.00/M C0805C104K1RACTU 
100 pF +10% 1.0 |399-5333-1-ND NEW! 4.43 26.20 75.56 |399-5333-2-ND NEW! 2,500 73.00/M C0805X104K1RACTU 
100 12UF +10% 1.25 |399-3488-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3488-2-ND 2,500 58.00/M C0805C124K1RACTU 
50 220pF +10% 0.78 _|399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221K5RACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271KS5RACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1140-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1140-2-ND 4,000 13.00/M C0805C331KSRACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391KS5RACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1142-1-ND 57 3.38 9.75 |399-1142-2-ND 4,000 13.00/M C0805C471KS5RACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-5324-1-ND NEW! 3.44 20.35 58.69 | 399-5324-2-ND NEW! 4,000 56.00/M C0805X471KSRACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561KS5RACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821K5RACTU 
50 1000pF +5% 0.78 |399-1149-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1149-2-ND 4,000 19.00/M C0805C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1147-1-ND 34 2.02 5.81 399-1147-2-ND 4,000 8.00/M C0805C102KS5RACTU 
50 1000pF +20% 0.78 |399-1146-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1146-2-ND 4,000 11.00/M C0805C102M5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-5336-1-ND NEW! 3.44 20.35 58.69 |399-5336-2-ND NEW! 4,000 56.00/M C0805X102KSRACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1150-2-ND 4,000 45.00/M C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1151-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1151-2-ND 4,000 9.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 _|399-5327-1-ND NEW! 3.44 20.35 58.69 | 399-5327-2-ND NEW! 4,000 56.00/M C0805X222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1153-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1153-2-ND 4,000 11.00/M C0805C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1154-1-ND 51 2.99 8.63 | 399-1154-2-ND 4,000 12.00/M C0805C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-1155-1-ND 43 2.54 7.31 399-1155-2-ND 4,000 10.00/M C0805C472K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-5323-1-ND NEW! 3.44 20.35 58.69 | 399-5323-2-ND NEW! 4,000 56.00/M C0805X472KSRACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1156-2-ND 4,000 45.00/M C0805C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1158-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1158-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103KSRACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-5107-1-NDf 3.07 18.14 52.31 399-5107-2-NDt 4,000 50.00/M C0805F103KS5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-5334-1-ND NEW! 3.44 20.35 58.69 | 399-5334-2-ND NEW! 4,000 56.00/M C0805X103KS5RACTU 
50 10000pF +20% 0.78 |399-1160-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1160-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103M5RACTU 
50 15000pF +10% 0.9 |399-1161-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1161-2-ND 4,000 11.00/M C0805C153KS5RACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 |399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1163-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1163-2-ND 4,000 13.00/M C0805C223K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.78 _|399-5326-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 | 399-5326-2-ND NEW! 4,000 63.00/M C0805X223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1164-1-ND 67 3.97 11.44 |399-1164-2-ND 4,000 15.00/M C0805C273K5RACTU 
X7R 50 33000pF +10% 0.78 |399-1165-1-ND 69 4.10 11.81 399-1165-2-ND 4,000 16.00/M C0805C333KSRACTU 
50 47000pF +10% 0.9 |399-1166-1-ND 61 3.58 10.31 399-1166-2-ND 4,000 14.00/M C0805C473K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-5109-1-ND 3.76 22.23 64.13 | 399-5109-2-ND- 4,000 62.00/M C0805F473K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-5322-1-ND NEW! 4.54 26.85 77.44 | 399-5322-2-ND NEW! 4,000 74.00/M C0805X473KSRACTU 
50 pF 45% 0.9 |399-1171-1-ND 1.21 715 20.63 | 399-1171-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104J5RACTU 
50 pF +10% 0.9 |399-5330-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 399-5330-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C0805X104K5RACTU 
50 pF +10% 0.9 |399-1170-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1170-2-ND 4,000 11.00/M C0805C104K5RACTU 
50 pF +10% 0.9 |399-5110-1-ND: 5.54 32.76 94.50 | 399-5110-2-ND- 2,500 86.00/M C0805F104KS5RACTU 
50 Apr +20% 0.9 |399-1169-1-ND 46 2.73 7.88 | 399-1169-2-ND 4,000 11.00/M C0805C104M5RACTU 
50 12UF +10% 1.0 |399-3487-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 399-3487-2-ND 4,000 105.00/M C0805C124K5RACTU 
50 -15pF +10% 0.9 |399-3489-1-ND 6.90 40.76 117.56 | 399-3489-2-ND 4,000 113.00/M C0805C154K5RACTU 
50 -18yF +10% 0.9 |399-3490-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 399-3490-2-ND 4,000 124.00/M C0805C184K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-3491-1-ND 2.01 11.90 34.31 399-3491-2-ND 4,000 33.00/M C0805C224K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-5111-1-ND’ 6.05 35.75 103.13 | 399-5111-2-ND 2,500 94.00/M C0805F224K5RACTU 
0805 50 .22UF +10% 0.9 |399-5325-1-ND NEW! 11.25 66.50 191.81 399-5325-2-ND NEW! 4,000 184.00/M C0805X224K5RACTU 
25 pF +10% 0.9 |399-1168-1-ND 45 2.67 7.69 |399-1168-2-ND 4,000 10.00/M C0805C104K3RACTU 
25 pF +10% 0.9 |399-5332-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 399-5332-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C0805X104K3RACTU 
25 A7UF +10% 1.25 |399-5112-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 399-5112-2-ND 2,500 94.00/M C0805F474K3RACTU 
25 -56UF +10% 1.25 |399-3492-1-ND 11.50 67.93 195.94 | 399-3492-2-ND 2,500 188.00/M C0805C564K3RACTU 
16 pF +10% 0.9 |399-1167-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1167-2-ND 4,000 19.00/M C0805C104K4RACTU 
16 pF +10% 0.9 |399-5331-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 399-5331-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C0805X104K4RACTU 
16 1pF +10% 1.25 |399-1284-1-ND 95 5.59 16.13 |399-1284-2-ND 2,500 22.00/M C0805C105K4RACTU 
16 1pF +10% 1.25 |399-5329-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 | 399-5329-2-ND NEW! 2,500 225.00/M C0805X105K4RACTU 
16 1.2uF +10% 1.0 |399-4927-1-ND 13.20 78.00 225.00 _|399-4927-2-ND 2,500 216.00/M C0805C125K4RACTU 
16 1.5uF +10% 1.25 |399-4930-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4930-2-ND 2,500 216.00/M C0805C155K4RACTU 
16 1.8uF +10% 1.25 |399-4933-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4933-2-ND 2,500 216.00/M C0805C185K4RACTU 
16 2.2uF +10% 1.25 |399-3523-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3523-2-ND 2,500 81.00/M C0805C225K4RACTU 
10 1pF +10% 1.25 |399-1172-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1172-2-ND 2,500 20.00/M C0805C105K8RACTU 
10 1pF +10% 1.25 |399-5328-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 | 399-5328-2-ND NEW! 2,500 225.00/M C0805X105K8RACTU 
10 1.2uF +10% 1.0 |399-4928-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4928-2-ND 2,500 171.00/M C0805C125K8RACTU 
10 1.5uF +10% 1.25 |399-4931-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4931-2-ND 2,500 171.00/M C0805C155K8RACTU 
10 1.8uF +10% 1.25 |399-4934-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4934-2-ND 2,500 171.00/M C0805C185K8RACTU 
10 2.2uUF +10% 1.25 |399-3522-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3522-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K8RACTU 
6.3 1.2uF +10% 1.0 |399-4929-1-ND 10.45 61.75 178.13 |399-4929-2-ND 2,500 171.00/M C0805C125K9RACTU 
6.3 1.5uF +10% 1.25 |399-4932-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4932-2-ND 2,500 171.00/M C0805C155K9RACTU 
6.3 1.8uF +10% 1.25 |399-4935-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4935-2-ND 2,500 171.00/M C0805C185K9RACTU 
6.3 2.2uF +10% 1.25 |399-4936-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 399-4936-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K9RACTU 
10 1.2uF +10% 0.9 |399-3119-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-3119-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K8PACTU 
10 1.5uF +10% 1.0 |399-3121-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3121-2-ND 4,000 77.00/M C0805C155K8PACTU 
10 1.8uF +10% 1.25 |399-3123-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3123-2-ND 4,000 81.00/M C0805C185K8PACTU 
10 2.2uF +10% 1.25 |399-3125-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3125-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K8PACTU 
10 2.7uF +10% 0.9 |399-3127-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3127-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K8PACTU 
10 3.3yF +10% 1.0 |399-3129-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3129-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K8PACTU 
10 3.9uF +10% 1.25 |399-3131-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3131-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K8PACTU 
10 4.7UF +10% 1.25 |399-3133-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-3133-2-ND 2,500 27.00/M C0805C475K8PACTU 
10 10uF +10% 1.25 |399-4925-1-ND 2.70 15.93 45.94 |399-4925-2-ND 3,000 44.00/M C0805C106K8PACTU 
10 10yF +20% 1.25 |399-4926-1-ND 12.65 74.75 215.63 | 399-4926-2-ND 2,500 207.00/M C0805C106M8PACTU 
X5R 6.3 1.2uF +10% 0.9 |399-3120-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3120-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K9PACTU 
6.3 1.5uF +10% 1.0 |399-3122-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3122-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K9PACTU 
6.3 1.8yF +10% 1.25 |399-3124-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3124-2-ND 4,000 81.00/M C0805C185K9PACTU 
6.3 2.2UF +10% 1.25 |399-3126-1-ND 3.42 20.22 58.31 399-3126-2-ND 4,000 56.00/M C0805C225K9PACTU 
6.3 3.3uF +10% 1.0 |399-3130-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3130-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K9PACTU 
6.3 3.9uF +10% 1.25 |399-3132-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3132-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K9PACTU 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |399-3134-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-3134-2-ND 2,500 22.00/M C0805C475K9PACTU 
6.3 5.6uF +10% 1.25 |399-3135-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3135-2-ND 2,500 236.00/M CO805C565K9PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.25 |399-3136-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3136-2-ND 2,500 236.00/M CO805C685K9PACTU 
6.3 10yF +10% 1.25 |399-3138-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3138-2-ND 3,000 40.00/M C0805C106K9PACTU 
6.3 22uF +20% 1.25 |399-4696-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 399-4696-2-ND 2,500 88.00/M C0805C226M9PACTU 
50 AF +80%, -20% | 0.9 |399-1177-1-ND 57 3.38 9.75 |399-1177-2-ND 4,000 13.00/M C0805C104Z5VACTU 
25 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-1293-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
16 1.5pF +80%, -20% | 1.25 |399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 399-1294-2-ND 4,000 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
Y5V 16 2.2UF +80%, -20% | 1.25 |399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 | 399-1295-2-ND 4,000 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
10 3.3uF +80%, -20% | 1.0 |399-3222-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3222-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z8VACTU 
10 4.7uF +80%, -20% | 1.25 |399-3224-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3224-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z8VACTU 
6.3 3.3uF +80%, -20% | 1.0 |399-3223-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3223-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z9VACTU 
t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 
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Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ysv 6.3 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3225-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3225-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z9VACTU 
6.3 10yF +80%, -20% | 1.25 |399-3295-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 399-3295-2-ND 3,000 178.00/M C0805C106Z9VACTU 
0805 50 10000pF | +80%, -20%] 0.78 |399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1173-2-ND 4,000 15.00/M C0805C103Z5UACTU 
Z5U 50 10000pF +20% 0.78 |399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1174-2-ND 4,000 15.00/M C0805C103M5UACTU 
50 AF +80%, -20% | 0.9 |399-1175-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-1175-2-ND 4,000 17.00/M C0805C104Z5UACTU 
50 Apr +20% 0.9 |399-1176-1-ND 59 3.51 10.13 |399-1176-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104M5UACTU 
500 330pF +10% 1.653 | 399-5105-1-ND 14.07 83.14 239.81 399-5105-2-ND 2,000 217.00/M C1206C331KCGACTU 
100 100pF +5% 0.78 |399-1206-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1206-2-ND 4,000 22.00/M C1206C101J1GACTU 
100 470pF +5% 0.78 |399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 |399-1214-2-ND 4,000 89.00/M C1206C471J1GACTU 
100 1000pF 45% 0.78 |399-1219-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1219-2-ND 4,000 63.00/M C€1206C102J1GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.78 _|399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1178-2-ND 4,000 119.00/M C1206C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1179-2-ND 4,000 119.00/M C1206C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.78 |399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1180-2-ND 4,000 119.00/M C1206C189C5GACTU 
50 2.2pF +0.25pF 0.78 |399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1181-2-ND 4,000 119.00/M C1206C229C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.78 |399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1182-2-ND 4,000 119.00/M C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.78 _|399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1183-2-ND 4,000 119.00/M C1206C339C5GACTU 
50 3.9pF +0.25pF 0.78 |399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13  |399-1184-2-ND 4,000 119.00/M C1206C399C5GACTU 
50 4.7pF +0.25pF 0.78 |399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1185-2-ND 4,000 119.00/M C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25pF 0.78 |399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 |399-1186-2-ND 4,000 172.00/M C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25pF 0.78 |399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 |399-1187-2-ND 4,000 144.00/M C1206C569C5GACTU 
50 6.8pF +0.5pF 0.78 |399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1188-2-ND 4,000 68.00/M C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5pF 0.78 |399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.78 |399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1190-2-ND 4,000 68.00/M C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.78 |399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M C1206C919D5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1192-2-ND 4,000 28.00/M C1206C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.78 |399-1193-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1193-2-ND 4,000 28.00/M C1206C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 |399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1194-2-ND 4,000 28.00/M C1206C150J5GACTU 
CoG 50 18pF +5% 0.78 |399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1195-2-ND 4,000 28.00/M C1206C180J5GACTU 
(NPO) 50 20pF +5% 0.78 |399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M C1206C200J5GACTU 
50 22pF +5% 0.78 |399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1197-2-ND 4,000 28.00/M C1206C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 |399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1198-2-ND 4,000 28.00/M C1206C270J5GACTU 
50 33pF 45% 0.78 |399-1199-1-ND Bra 10.08 29.06 |399-1199-2-ND 4,000 28.00/M C1206C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.78 |399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1200-2-ND 4,000 68.00/M C1206C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.78 |399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1201-2-ND 4,000 28.00/M C1206C470J5GACTU 
50 51pF 45% 0.78 |399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M C1206C510J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1203-2-ND 4,000 68.00/M C1206C560J5GACTU 
50 68pF 45% 0.78 |399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1204-2-ND 4,000 68.00/M C1206C680J5GACTU 
50 100pF 45% 0.78 |399-1205-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1205-2-ND 4,000 28.00/M C1206C101J5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 |399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1207-2-ND 4,000 68.00/M C1206C121J5GACTU 
50 220pF +10% 0.78 |399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 |399-1208-2-ND 4,000 70.00/M C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M C1206C271KS5GACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M C1206C331K5GACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1211-2-ND 4,000 74.00/M C1206C391K5GACTU 
50 470pF 45% 0.78 |399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 399-1213-2-ND 4,000 36.00/M C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1212-2-ND 4,000 74.00/M C1206C471KS5GACTU 
50 560pF +10% 0.78 _|399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M C1206C561KS5GACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 |399-1216-2-ND 4,000 81.00/M C1206C681KS5GACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 |399-1217-2-ND 4,000 85.00/M C1206C821K5GACTU 
50 1000pF +5% 0.78 |399-1218-1-ND 1.82 10.73 30.94 |399-1218-2-ND 4,000 30.00/M C1206C102JU5GACTU 
50 4700pF +5% 0.9 | 399-3503-1-ND 9.82 58.05 167.44 | 399-3503-2-ND 4,000 161.00/M C1206C472J5GACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-4819-1-ND 17.84 105.43 304.13 | 399-4819-2-ND 2,000 292.00/M C1206C102KGRACTU 
1500 470pF 45% 1.65 |399-5104-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-5104-2-ND 2,000 281.00/M C1206C471KFRACTU 
4206 1000 1000pF +10% 0.75 |399-3437-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3437-2-ND 2,000 58.00/M C1206C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.65 |399-4820-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 399-4820-2-ND 2,000 61.00/M C1206C472KDRACTU 
500 1000pF +10% 1.15 |399-3436-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3436-2-ND 2,000 72.00/M C1206C102KCRACTU 
500 4700pF +10% 1.65 |399-5103-1-ND 15.18 89.70 258.75 | 399-5103-2-ND 2,000 235.00/M C1206C472KCRACTU 
500 10000pF +10% 1.4. |399-3438-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3438-2-ND 2,000 135.00/M C1206C103KCRACTU 
100 1000pF +10% 0.78 |399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M C1206C102K1RACTU 
100 10000pF 45% 0.78 |399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-1238-2-ND 4,000 32.00/M C1206C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-1236-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% 0.78 |399-1235-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1235-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103M1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-5320-1-ND NEW! 4.82 28.47 82.13 | 399-5320-2-ND NEW! 4,000 79.00/M C1206X103K1RACTU 
100 56000pF +10% 0.78 |399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 |399-1802-2-ND 4,000 91.00/M C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 0.78 |399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 | 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 0.78 |399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 | 399-1804-2-ND 4,000 103.00/M C1206C823K1RACTU 
100 AF +10% 0.78 |399-1805-1-ND 2.37 13.98 40.31 399-1805-2-ND 4,000 39.00/M C1206C104K1RACTU 
100 Apr +10% 0.78 |399-5318-1-ND NEW! 8.28 48.95 141.19 | 399-5318-2-ND NEW! 4,000 136.00/M C1206X104K1RACTU 
100 AF +10% 0.78 |399-5113-1-NDf 6.97 41.21 118.88 | 399-5113-2-NDT 4,000 114.00/M C1206F104K1RACTU 
100 .27UF +10% 1.25 |399-3494-1-ND 13.21 78.07 225.19 | 399-3494-2-ND 2,500 216.00/M C1206C274K1RACTU 
100 -39UF +10% 1.6 |399-3497-1-ND 15.98 94.45 272.44 | 399-3497-2-ND 2,000 262.00/M C1206C394K1RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1221-2-ND 4,000 22.00/M C1206C102K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-5321-1-ND NEW! 4.13 24.38 70.31 399-5321-2-ND NEW! 4,000 68.00/M C1206X102K5RACTU 
50 1200pF +10% 0.78 |399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1223-2-ND 4,000 54.00/M C1206C122K5RACTU 
X7R 50 1500pF +10% 0.78 |399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1224-2-ND 4,000 54.00/M C1206C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.78 |399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M C1206C182KS5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1226-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1226-2-ND 4,000 28.00/M C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1227-2-ND 4,000 54.00/M C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1228-2-ND 4,000 54.00/M C1206C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1229-2-ND 4,000 54.00/M C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 _|399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1230-2-ND 4,000 28.00/M C1206C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1231-2-ND 4,000 54.00/M C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1232-2-ND 4,000 54.00/M C1206C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.78 |399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1233-2-ND 4,000 54.00/M C1206C822K5RACTU 
50 10000pF 45% 0.78 |399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1237-2-ND 4,000 27.00/M C1206C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1234-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M C1206C103KSRACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-5319-1-ND NEW! 4.13 24.38 70.31 399-5319-2-ND NEW! 4,000 68.00/M C1206X103K5RACTU 
50 12000pF +10% 0.78 |399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1239-2-ND 4,000 61.00/M C1206C123KSRACTU 
50 15000pF +10% 0.78 |399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1240-2-ND 4,000 61.00/M C1206C153KSRACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1241-2-ND 4,000 61.00/M C1206C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1242-2-ND 4,000 27.00/M C1206C223KS5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 |399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1244-2-ND 4,000 61.00/M C1206C333KSRACTU 
50 39000pF +10% 0.78 |399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M C1206C393KSRACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-1246-1-ND 1.34 7.93 22.88 |399-1246-2-ND 4,000 22.00/M C1206C473KS5RACTU 
50 68000pF +5% 0.78 |399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M C1206C683J5RACTU 
50 AF +5% 0.78 |399-1250-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-1250-2-ND 4,000 41.00/M C1206C104J5RACTU 
50 AF +10% 0.78 |399-1249-1-ND 72 4.23 12.19 |399-1249-2-ND 4,000 16.00/M C1206C104K5RACTU 
50 Apr +10% 0.78 |399-5317-1-ND NEW! 5.92 34.97 100.88 |399-5317-2-ND NEW! 4,000 97.00/M C1206X104K5RACTU 
50 Apr +20% 0.78 |399-1248-1-ND 72 4.23 12.19  |399-1248-2-ND 4,000 16.00/M C1206C104M5RACTU 


t Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) Digi@ Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 .22UF 45% 0.9 |399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 399-1252-2-ND 4,000 225.00/M C1206C224J5RACTU 
50 .22UF +10% 0.78 |399-5313-1-ND NEW! 11.69 69.10 199.31 399-5313-2-ND NEW! 4,000 191.00/M C1206X224K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-1251-1-ND 2.51 14.82 42.75 |399-1251-2-ND 4,000 41.00/M C1206C224K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 | 399-5114-1-NDt 9.71 57.40 165.56 | 399-5114-2-NDt 4,000 159.00/M C1206F224K5RACTU 
50 .27UF +10% 0.9 | 399-3493-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3493-2-ND 4,000 153.00/M C1206C274K5RACTU 
50 -33uF +10% 0.9 |399-3495-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3495-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K5RACTU 
50 .S9uF +10% 0.9 |399-3496-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-3496-2-ND 4,000 171.00/M C1206C394K5RACTU 
50 -A7UF +10% 0.9 | 399-3498-1-ND 4.64 27.43 79.13 | 399-3498-2-ND 4,000 76.00/M C1206C474K5RACTU 
50 -56UF +10% 0.9 |399-3499-1-ND 12.71 75.08 216.56 | 399-3499-2-ND 4,000 208.00/M C1206C564K5RACTU 
50 -68uF +10% 1.0 _|399-3500-1-ND 16.34 96.53 278.44 | 399-3500-2-ND 2,500 267.00/M C1206C684K5RACTU 
50 1pF +10% 1.0 |399-5115-1-NDT 9.68 57.20 165.00 | 399-5115-2-NDt 2,000 150.00/M C1206F105KS5RACTU 
25 .33uF +10% 0.78 |399-1285-1-ND 3.51 20.74 59.81 399-1285-2-ND 4,000 57.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1pF +10% 1.6 |399-5316-1-ND NEW! 18.15 107.25 309.38 | 399-5316-2-ND NEW! 2,000 297.00/M C1206X105K3RACTU 
25 1pF +10% 1.6 |399-1255-1-ND 1.88 11.12 32.06 |399-1255-2-ND 2,000 31.00/M C1206C105K3RACTU 
25 1.2uF +10% 1.6 |399-3501-1-ND 14.74 87.10 251.25 | 399-3501-2-ND 2,000 241.00/M C1206C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.6 |399-3502-1-ND 15.62 92.30 266.25 | 399-3502-2-ND 2,000 256.00/M C1206C155K3RACTU 
16 -33UF +10% 0.78 |399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1pF +10% 1.1 |399-1254-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 399-1254-2-ND 2,500 34.00/M C1206C105K4RACTU 
16 1pF +10% 1.2 |399-5315-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 | 399-5315-2-ND NEW! 2,500 270.00/M C1206X105K4RACTU 
16 1.2uF +10% 1.0 _|399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1286-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2UF +10% 1.6 |399-1257-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-1257-2-ND 2,000 77.00/M C1206C225K4RACTU 
16 2.7UF +10% 0.8 |399-4941-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4941-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K4RACTU 
16 3.3uF +10% 1.0 |399-4944-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4944-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K4RACTU 
X7R 16 3.9UF +10% 1.15 |399-4947-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4947-2-ND 2,000 306.00/M C1206C395K4RACTU 
16 4.7uF +10% 1.25 | 399-3524-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3524-2-ND 2,500 324.00/M C1206C475K4RACTU 
16 5.6UF +10% 1.6 |399-4952-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4952-2-ND 2,000 342.00/M C1206C565K4RACTU 
16 6.8uF +10% 1.6 |399-4955-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4955-2-ND 2,000 360.00/M C1206C685K4RACTU 
16 8.2uUF +20% 1.6 |399-4960-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-4960-2-ND 2,000 378.00/M C1206C825M4RACTU 
16 10yuF +10% 1.6 |399-3525-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3525-2-ND 2,000 414.00/M C1206C106K4RACTU 
16 10yF +10% 1.6 |399-5314-1-ND NEW! 31.63 186.88 539.06 | 399-5314-2-ND NEW! 2,000 518.00/M C1206X106K4RACTU 
16 10yF +20% 1.6 |399-4939-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-4939-2-ND 2,000 396.00/M C1206C106M4RACTU 
10 1.2uF +10% 1.0 |399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
10 2.7UF +10% 0.95 |399-4942-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4942-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K8RACTU 
10 3.3uF +10% 1.0 |399-4945-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4945-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K8RACTU 
1206 10 3.9uUF +10% 1.15 |399-4948-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4948-2-ND 2,500 306.00/M C1206C395K8RACTU 
10 4.7UF +10% 1.25 | 399-4950-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4950-2-ND 2,500 108.00/M C1206C475K8RACTU 
10 5.6UF +10% 1.6 |399-4953-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-4953-2-ND 2,000 324.00/M C1206C565K8RACTU 
10 6.8uF +10% 1.6 |399-4956-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4956-2-ND 2,000 342.00/M C1206C685K8RACTU 
10 8.2uUF +10% 1.6 |399-4958-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4958-2-ND 2,000 360.00/M C1206C825K8RACTU 
10 10yF +10% 1.6 |399-4937-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 399-4937-2-ND 2,000 112.00/M C1206C106K8RACTU 
6.3 2.7UF +10% 0.95 |399-4943-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4943-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K9RACTU 
6.3 3.3uF +10% 1.0 |399-4946-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4946-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K9RACTU 
6.3 3.9UF +10% 1.15 |399-4949-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4949-2-ND 2,500 306.00/M C1206C395K9RACTU 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |399-4951-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4951-2-ND 2,500 108.00/M C1206C475K9RACTU 
6.3 5.6uF +10% 1.6 |399-4954-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-4954-2-ND 2,000 324.00/M C1206C565K9RACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-4957-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4957-2-ND 2,000 342.00/M C1206C685K9RACTU 
6.3 8.2uUF +10% 1.6 |399-4959-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4959-2-ND 2,000 360.00/M C1206C825K9RACTU 
6.3 10yuF +10% 1.6 |399-4938-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 399-4938-2-ND 2,000 112.00/M C1206C106K9RACTU 
25 2.7UF +10% 1.2 |399-3139-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3139-2-ND 2,500 162.00/M C1206C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.6 |399-3140-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3140-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K3PACTU 
25 3.9UF +10% 1.6 |399-3141-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3141-2-ND 2,000 180.00/M C1206C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 1.6 |399-3142-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3142-2-ND 2,000 135.00/M C1206C475K3PACTU 
16 2.2uUF +10% 1.1 |399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.6 |399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-1264-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K4PACTU 
X5R 16 4.7UF +10% 1.6 |399-1265-1-ND 2.73 16.12 46.50 |399-1265-2-ND 2,000 45.00/M C1206C475K4PACTU 
16 10pF +10% 1.6 |399-5091-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-5091-2-ND 2,000 60.00/M C1206C106K4PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 | 399-3025-2-ND 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
6.3 10yF +10% 1.6 |399-3029-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3029-2-ND 2,000 40.00/M C1206C106K9PACTU 
6.3 18yF +10% 1.6 |399-3228-1-ND 23.65 139.75 403.13 |— = = C1206C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.6 |399-3229-1-ND 7.48 44.20 127.50 | 399-3229-2-ND 2,000 122.00/M C1206C226K9PACTU 
6.3 47uF +20% 1.6 |399-4695-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-4695-2-ND 2,000 270.00/M C1206C476M9PACTU 
25 1pF +80%, -20% | 0.78 | 399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 399-1296-2-ND 2,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20%} 0.9 | 399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C155Z4VACTU 
16 2.2UF +80%, -20%} 1.0 |399-1260-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1260-2-ND 2,500 45.00/M C1206C225Z4VACTU 
Y5V 16 3.3uF +80%, -20%} 1.2 |399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-1261-2-ND 2,500 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
16 4.7UF +80%, -20% | 1.7 | 399-1262-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1262-2-ND 2,500 54.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20%| 1.7 |399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 | 399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10uF +80%, -20% | 1.7 |399-1299-1-ND 2.34 13.85 39.94 |399-1299-2-ND 2,000 38.00/M C1206C106Z8VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% | 1.7 | 399-3028-1-ND 25.85 152.75 440.63 | 399-3028-2-ND 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
Z5U 50 AF +80%, -20% | 0.78 | 399-1258-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 pF +20% 0.78 |399-1259-1-ND 1.21 TAS. 20.63 | 399-1259-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104M5UACTU 
COG (NPO) 50 10000pF +5% 1.1 |399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 | 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
2000 100pF +10% 1.4 |399-3439-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3439-2-ND 2,000 216.00/M €1210C101KGRACTU 
2000 680pF +10% 1.3. |399-3441-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3441-2-ND 2,000 216.00/M C1210C681KGRACTU 
2000 1800pF 45% 2.57 |399-4821-1-ND 29.50 174.33 502.88 | 399-4821-2-ND 2,000 483.00/M C1210C182JGRACTU 
2000 2200pF 45% 2.57 |399-4822-1-ND 29.50 174.33 502.88 | 399-4822-2-ND 1,500 483.00/M C1210C222JGRACTU 
1500 220pF +10% 1.4 |399-3440-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3440-2-ND 2,000 216.00/M C1210C221KFRACTU 
1000 10000pF 45% 2.03 |399-5106-1-ND 26.70 157.76 455.06 | 399-5106-2-ND 2,000 413.00/M C1210C103JDRACTU 
100 AF +10% 0.95 |399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1268-2-ND 4,000 67.00/M €1210C104K1RACTU 
50 AF +10% 0.78 |399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M C1210C104K5RACTU 
50 .22uUF +10% 0.9 |399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 |399-1269-2-ND 4,000 72.00/M C1210C224K5RACTU 
50 -39uF +10% 0.95 | 399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3087-2-ND 4,000 297.00/M C1210C394K5RACTU 
X7R 50 -A7UF +10% 0.95 |399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M C1210C474K5RACTU 
50 -56uF +10% 0.95 |399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3091-2-ND 4,000 297.00/M C1210C564K5RACTU 
50 -68uF +10% 0.95 |399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3092-2-ND 4,000 297.00/M C1210C684K5RACTU 
1210 50 -82uUF +10% 1.1 |399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3093-2-ND 2,500 324.00/M C1210C824K5RACTU 
50 1pF +10% 1.55 | 399-3076-1-ND 6.88 40.63 117.19 | 399-3076-2-ND 2,000 113.00/M C1210C105K5RACTU 
50 1pF +10% 1.55 | 399-5116-1-NDt 19.21 113.49 327.38 | 399-5116-2-NDt 2,000 297.00/M C1210F105K5RACTU 
50 1pF +10% 1.55 |399-5312-1-ND NEW! 24.75 146.25 421.88 | 399-5312-2-ND NEW! 2,000 405.00/M C1210X105K5RACTU 
25 1.2uF +10% 1.55 | 399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3078-2-ND 4,000 324.00/M C1210C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.55 | 399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3080-2-ND 2,000 324.00/M C1210C155K3RACTU 
25 1.8uF +10% 1.55 | 399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M C1210C185K3RACTU 
25 2.2uUF +10% 1.85 | 399-3084-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3084-2-ND 2,000 270.00/M C1210C225K3RACTU 
25 1.2uF +10% 0.95 |399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3077-2-ND 2,000 153.00/M C1210C125K3PACTU 
25 1.5uF +10% 0.95 |399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3079-2-ND 2,000 153.00/M C1210C155K3PACTU 
25 1.8uF +10% 0.95 |399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3081-2-ND 4,000 153.00/M C1210C185K3PACTU 
X5R 25 2.2UF +10% 1.25 | 399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M C1210C225K3PACTU 
25 2.7UF +10% 1.25 | 399-3143-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3143-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.55 |399-3144-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3144-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K3PACTU 
25 3.9UF +10% 1.85 | 399-3145-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3145-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K3PACTU 

t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) DigiDReel° 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 4.7UF +10% 2.1 |399-3146-1-ND 18.15 107.25 309.38 /399-3146-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K3PACTU 
16 2.7UF +10% 1.25 |399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 |399-3085-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.55 |399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 |399-3086-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K4PACTU 
16 3.9UF +10% 1.85 |399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 /399-3088-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K4PACTU 
16 4.7UF +10% 2.1 |399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 _[399-3090-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K4PACTU 
16 5.6uF +10% 1.85 |399-3147-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-3147-2-ND 2,500 396.00/M C1210C565K4PACTU 
16 6.8uF +10% 1.85 |399-1288-1-ND 24.20 143.00 412.50 /399-1288-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K4PACTU 
16 8.2uUF +10% 2.1 |399-3149-1-ND 24.20 143.00 412.50 /399-3149-2-ND 2,000 396.00/M C1210C825K4PACTU 
16 10yuF +10% 2.1 |399-3150-1-ND 11.55 68.25 196.88 |399-3150-2-ND 2,000 189.00/M C1210C106K4PACTU 
16 22uF +10% 1.85 |399-5092-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-5092-2-ND 2,000 255.00/M C1210C226K4PACTU 
10 4.7UF +10% 2.1 |399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 /399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
X5R 10 6.8uF +10% 1.85 |399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 /399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10pF +10% 2.1 |399-1275-1-ND 11.55 68.25 196.88 |399-1275-2-ND 2,000 189.00/M C1210C106K8PACTU 
1210 10 12uF +10% 0.95 |399-3296-1-ND 23.10 136.50 393.75 |399-3296-2-ND 4,000 378.00/M C1210C126K8PACTU 
10 15yuF +10% 0.95 |399-3298-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-3298-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K8PACTU 
10 18yuF +10% 1.4 |399-3300-1-ND 25.30 149.50 431.25 |399-3300-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K8PACTU 
10 22uF +10% 1.55 |399-3302-1-ND 14.30 84.50 243.75 |399-3302-2-ND 2,000 234.00/M C1210C226K8PACTU 
6.3 12uF +10% 0.95 |399-3297-1-ND 23.10 136.50 393.75 |399-3297-2-ND 4,000 378.00/M C1210C126K9PACTU 
6.3 15yF +10% 0.95 |399-3299-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-3299-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K9PACTU 
6.3 18yuF +10% 1.4 |399-3301-1-ND 25.30 149.50 431.25 |399-3301-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.55 |399-3303-1-ND 20.90 123.50 356.25 /399-3303-2-ND 2,000 342.00/M C1210C226K9PACTU 
6.3 47uF +20% 2.5 |399-4961-1-ND 26.95 159.25 459.38 /399-4961-2-ND 1,500 441.00/M C1210C476M9PACTU 
6.3 100uF +20% 2.1 |399-4697-1-ND 33.00 195.00 562.50 _|399-4697-2-ND 1,500 540.00/M C1210C107M9PACTU 
16 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 /399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C1210C475Z4VACTU 
16 6.8uF +80%, -20% |} 1.55 |399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-1271-2-ND 4,000 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10uF +80%, -20% | 1.85 |399-1272-1-ND 8.69 51.35 148.13  |399-1272-2-ND 2,000 142.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15yF +80%, -20% | 1.85 |399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,500 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF +80%, -20% | 2.1 |399-1301-1-ND 19.80 117.00 337.50 [399-1301-2-ND 1,500 324.00/M C1210C226Z8VACTU 
2500 160pF 45% 2.03 |399-4824-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4824-2-ND 1,000 684.00 C1808C161JZGACTU 
2500 180pF +5% 2.03 |399-4825-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4825-2-ND 1,000 684.00 C1808C181JZGACTU 
2500 200pF 45% 2.03 |399-4826-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4826-2-ND 1,000 684.00 C1808C201JZGACTU 
CoG 2500 220pF +5% 2.03 |399-4827-1-ND 42.90 253.50 731.25 |399-4827-2-ND 1,000 702.00 C1808C221JZGACTU 
(NPO) 2500 240pF +5% 2.03 |399-4828-1-ND 42.90 253.50 731.25 [399-4828-2-ND 1,000 702.00 C1808C241JZGACTU 
2500 270pF 45% 2.03 |399-4829-1-ND 42.90 253.50 731.25 |399-4829-2-ND 1,000 702.00 C1808C271JZGACTU 
1808 2500 300pF 45% 2.03 |399-4831-1-ND 42.90 253.50 731.25  |399-4831-2-ND 1,000 702.00 C1808C301JZGACTU 
2500 330pF +5% 2.03 |399-4832-1-ND 42.90 253.50 731.25 —[399-4832-2-ND 1,000 702.00 C1808C331JZGACTU 
3000 100pF +10% 1.4 |399-3442-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-3442-2-ND 1,000 306.00 C1808C101KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-3443-1-ND 20.35 120.25 346.88 /399-3443-2-ND 1,000 333.00 C1808C102KGRACTU 
X7R 2000 2700pF +10% 2.03 |399-4830-1-ND 36.08 213.20 615.00 /399-4830-2-ND 1,000 590.00 C1808C272KGRACTU 
1000 10000pF +10% 1.9 |399-3444-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-3444-2-ND 1,000 306.00 C1808C103KDRACTU 
1000 15000pF +10% 2.03 _|399-4823-1-ND 32.55 192.34 554.81 399-4823-2-ND 1,000 533.00 C1808C153KDRACTU 
2500 240pF +5% 1.7 |399-4835-1-ND 50.60 299.00 862.50 /399-4835-2-ND 1,000 828.00 C1812C241JZGACTU 
2500 270pF 45% 1.7 |399-4836-1-ND 50.60 299.00 862.50 /399-4836-2-ND 1,000 828.00 C1812C271JZGACTU 
2500 300pF +5% 1.7 |399-4837-1-ND 50.60 299.00 862.50 /399-4837-2-ND 1,000 828.00 C1812C301JZGACTU 
2500 330pF 45% 1.7 |399-4838-1-ND 51.70 305.50 881.25 /399-4838-2-ND 1,000 846.00 C1812C331JZGACTU 
2500 360pF 45% 1.7__|399-4840-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4840-2-ND 1,000 846.00 C1812C361JZGACTU 
2500 390pF 45% 1.7 |399-4841-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4841-2-ND 1,000 846.00 C1812C391JZGACTU 
2500 430pF +5% 1.7 |399-4843-1-ND 52.80 312.00 900.00 /399-4843-2-ND 1,000 864.00 C1812C431JZGACTU 
2500 470pF +5% 1.7 |399-4844-1-ND 52.80 312.00 900.00 /399-4844-2-ND 1,000 864.00 C1812C471JZGACTU 
1000 1000pF +10% 1.4 |399-3445-1-ND 18.15 107.25 309.38 /399-3445-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KDGACTU 
100 15000pF +5% 1.0 |399-5362-1-ND NEW! 54.78 323.70 933.75 _|399-5362-2-ND NEW! 1,000 896.00 C1812C153J1GACTU 
100 18000pF +5% 1.0 |399-5363-1-ND NEW! 54.78 323.70 933.75 |399-5363-2-ND NEW! 1,000 896.00 C1812C183J1GACTU 
100 22000pF +5% 1.0 |399-5364-1-ND NEW! 49.61 293.15 845.63 /399-5364-2-ND NEW! 1,000 812.00 C1812C223J1GACTU 
100 27000pF +5% 1.0 |399-5365-1-ND NEW! 51.59 304.85 879.38 |399-5365-2-ND NEW! 1,000 844.00 C1812C273J1GACTU 
100 33000pF +5% 1.0 |399-5366-1-ND NEW! 51.59 304.85 879.38 |399-5366-2-ND NEW! 1,000 844.00 C1812C333J1GACTU 
100 47000pF +5% 1.0 |399-5367-1-ND NEW! 48.18 284.70 821.25 |399-5367-2-ND NEW! 1,000 788.00 C1812C473J1GACTU 
100 56000pF 45% 1.0 |399-5368-1-ND NEW! 57.53 339.95 980.63 /399-5368-2-ND NEW! 1,000 941.00 C1812C563J1GACTU 
COG 100 68000pF 45% 1.0 |399-5369-1-ND NEW! 57.53 339.95 980.63 /399-5369-2-ND NEW! 1,000 941.00 C1812C683J1GACTU 
(NPO) 100 82000pF 45% 1.0 |399-5370-1-ND NEW! 57.53 339.95 980.63 /399-5370-2-ND NEW! 1,000 941.00 C1812C823J1GACTU 
100 AF 45% 1.25 |399-5371-1-ND NEW! 49.94 295.10 851.25 /399-5371-2-ND NEW! 1,000 817.00 C1812C104J1GACTU 
100 12uF +5% 1.4 |399-5372-1-ND NEW! 59.84 353.60 1020.00 _|399-5372-2-ND NEW! 1,000 979.00 C1812C124J1GACTU 
100 -15uF 45% 1.7 |399-5373-1-ND NEW! 59.84 353.60 1020.00 |399-5373-2-ND NEW! 1,000 979.00 C1812C154J1GACTU 
50 15000pF +5% 1.0 |399-5349-1-ND NEW! 44.44 262.60 757.50 |399-5349-2-ND NEW! 1,000 727.00 C1812C153J5GACTU 
50 18000pF 45% 1.0 |399-5350-1-ND NEW! 44.44 262.60 757.50 |399-5350-2-ND NEW! 1,000 727.00 C1812C183J5GACTU 
1812 50 22000pF 45% 1.0 |399-5351-1-ND NEW! 42.68 252.20 727.50 |399-5351-2-ND NEW! 1,000 698.00 C1812C223J5GACTU 
50 27000pF +5% 1.0 |399-5352-1-ND NEW! 44.44 262.60 757.50 _|399-5352-2-ND NEW! 1,000 727.00 C1812C273J5GACTU 
50 33000pF 45% 1.0 |399-5353-1-ND NEW! 44.44 262.60 757.50 |399-5353-2-ND NEW! 1,000 727.00 C1812C333J5GACTU 
50 47000pF 45% 1.0 |399-5354-1-ND NEW! 38.61 228.15 658.13 /399-5354-2-ND NEW! 1,000 632.00 C1812C473J5GACTU 
50 56000pF 45% 1.0 |399-5355-1-ND NEW! 49.50 292.50 843.75 |399-5355-2-ND NEW! 1,000 810.00 C1812C563J5GACTU 
50 68000pF 45% 1.0 |399-5356-1-ND NEW! 49.50 292.50 843.75 |399-5356-2-ND NEW! 1,000 810.00 C1812C683J5GACTU 
50 82000pF +5% 1.0 |399-5357-1-ND NEW! 49.50 292.50 843.75 —|399-5357-2-ND NEW! 1,000 810.00 C1812C823J5GACTU 
50 AF +5% 1.0 |399-5358-1-ND NEW! 43.01 254.15 733.13 |399-5358-2-ND NEW! 1,000 704.00 C1812C104J5GACTU 
50 12uF 45% 1.0 |399-5359-1-ND NEW! 56.98 336.70 971.25 |399-5359-2-ND NEW! 1,000 932.00 C1812C124J5GACTU 
50 -15uF +5% 1.25 |399-5360-1-ND NEW! 56.98 336.70 971.25 |399-5360-2-ND NEW! 1,000 932.00 C1812C154J5GACTU 
50 .22UF +5% 1.6 |399-5361-1-ND NEW! 51.70 305.50 881.25 |399-5361-2-ND NEW! 1,000 846.00 C1812C224J5GACTU 
3000 1000pF +10% 1.65 |399-3448-1-ND 21.45 126.75 365.63 /399-3448-2-ND 1,000 351.00 C1812C102KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-3447-1-ND 18.15 107.25 309.38 /399-3447-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KGRACTU 
2000 3300pF +10% 1.7 |399-4839-1-ND 38.64 228.35 658.69 /399-4839-2-ND 1,000 632.00 C1812C332KGRACTU 
2000 3900pF +10% 1.7 |399-4842-1-ND 38.67 228.48 659.06 /399-4842-2-ND 1,000 633.00 C1812C392KGRACTU 
1000 1000pF +10% 1.0 |399-3446-1-ND 15.40 91.00 262.50 _[399-3446-2-ND 1,000 252.00 C1812C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.0 |399-3452-1-ND 15.95 94.25 271.88 |399-3452-2-ND 1,000 261.00 C1812C472KDRACTU 
X7R 1000 10000pF +10% 1.5  |399-3450-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-3450-2-ND 1,000 270.00 C1812C103KDRACTU 
1000 18000pF +10% 1.7 |399-4833-1-ND 34.86 205.99 594.19 |399-4833-2-ND 1,000 570.00 C1812C183KDRACTU 
1000 22000pF +10% 1.7 |399-4834-1-ND 34.88 206.12 594.56 /399-4834-2-ND 1,000 571.00 C1812C223KDRACTU 
500 10000pF +10% 1.15 |399-3449-1-ND 14.85 87.75 253.13 |399-3449-2-ND 1,000 243.00 C1812C103KCRACTU 
500 47000pF +10% 1.65 |399-3453-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-3453-2-ND 1,000 270.00 C1812C473KCRACTU 
50 -A7UF +10% 1.0 |399-3454-1-ND 20.68 122.20 352.50 /399-3454-2-ND 1,000 338.00 C1812C474K5RACTU 
50 -68uF +10% 1.1 |399-3455-1-ND 26.62 157.30 453.75 |399-3455-2-ND 1,000 436.00 C1812C684K5RACTU 
50 1pF +10% 1.3 |399-3451-1-ND 22.00 130.00 375.00 _[399-3451-2-ND 1,000 360.00 C1812C105KS5RACTU 
2500 510pF +5% 1.7 |399-4847-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4847-2-ND 1,000 1656.00 C1825C511JZGACTU 
2500 560pF 45% 1.7 |399-4848-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4848-2-ND 1,000 1656.00 C1825C561JZGACTU 
2500 620pF 45% 1.7 |399-4849-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4849-2-ND 1,000 1656.00 C1825C621JZGACTU 
CoG 2500 680pF 45% 1.7 |399-4850-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4850-2-ND 1,000 1656.00 C1825C681JZGACTU 
1825 (NPO) 2500 750pF +5% 1.7__|399-4851-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4851-2-ND 1,000 1692.00 C1825C751JZGACTU 
2500 820pF +5% 1.7 |399-4852-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4852-2-ND 1,000 1692.00 C1825C821JZGACTU 
2500 910pF +5% 1.7 |399-4854-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4854-2-ND 1,000 1692.00 C1825C911JZGACTU 
2500 1000pF +5% 1.7__|399-4845-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4845-2-ND 1,000 1692.00 C1825C102JZGACTU 
X7R 2000 8200pF +10% 1.7 |399-4853-1-ND 81.13 479.38 1382.81 399-4853-2-ND 1,000 1328.00 C1825C822KGRACTU 
1000 47000pF +10% 1.7 |399-4846-1-ND 73.15 432.25 1246.88 |399-4846-2-ND 1,000 1197.00 C1825C473KDRACTU 

t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


pReel® 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1825 X7R 50 A7UF +10% 1.1 |399-3457-1-ND 54.45 321.75 928.13 /399-3457-2-ND 1,000 891.00 C1825C474K5RACTU 
50 1pF +10% 1.1 |399-3456-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-3456-2-ND 1,000 990.00 C1825C105K5RACTU 
2500 620pF +5% 1.7 |399-4857-1-ND 167.20 988.00 2850.00 |399-4857-2-ND 1,000 2736.00 C2220C621JZGACTU 
2500 680pF 45% 1.7 |399-4858-1-ND 167.20 988.00 2850.00 |399-4858-2-ND 1,000 2736.00 C2220C681JZGACTU 
2500 750pF +5% 1.7 |399-4859-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4859-2-ND 1,000 2754.00 C2220C751JZGACTU 
2500 820pF 45% 1.7 |399-4860-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4860-2-ND 1,000 2754.00 C2220C821JZGACTU 
2500 910pF 45% 1.7__|399-4862-1-ND 168.30 994.50 2868.75 _|399-4862-2-ND 1,000 2754.00 C2220C0911JZGACTU 
2500 1000pF 45% 1.7 |399-4855-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4855-2-ND 1,000 2754.00 C2220C0102JZGACTU 
100 22000pF +5% 1.0 |399-5386-1-ND NEW! 116.38 687.70 1983.75 |399-5386-2-ND NEW! 1,000 1904.00 C2220C0223J1GACTU 
100 27000pF 45% 1.0 |399-5387-1-ND NEW! 116.38 687.70 1983.75 |399-5387-2-ND NEW! 1,000 1904.00 C2220C273J1GACTU 
100 33000pF +5% 1.0 |399-5388-1-ND NEW! 116.38 687.70 1983.75 |399-5388-2-ND NEW! 1,000 1904.00 C2220C333J1GACTU 
100 47000pF +5% 1.0 |399-5389-1-ND NEW! 101.20 598.00 1725.00 | 399-5389-2-ND NEW! 1,000 1656.00 C22200473J1GACTU 
100 56000pF 45% 1.0 |399-5390-1-ND NEW! 129.14 763.10 2201.25 |399-5390-2-ND NEW! 1,000 2113.00 C2220C563J1GACTU 
100 68000pF +5% 1.0 |399-5391-1-ND NEW! 129.14 763.10 2201.25 |399-5391-2-ND NEW! 1,000 2113.00 C2220C683J1GACTU 
100 82000pF 45% 1.0 |399-5392-1-ND NEW! 129.14 763.10 2201.25 |399-5392-2-ND NEW! 1,000 2113.00 C2220C823J1GACTU 
100 AF +5% 1.0 |399-5393-1-ND NEW! 112.09 662.35 1910.63 |399-5393-2-ND NEW! 1,000 1834.00 C2220C0104J1GACTU 
CoG 100 12uF +5% 1.0 |399-5394-1-ND NEW! 134.64 795.60 2295.00 _|399-5394-2-ND NEW! 1,000 2203.00 C22200124J1GACTU 
(NPO) 100 -15uF +5% 1.0 |399-5395-1-ND NEW! 134.64 795.60 2295.00 |399-5395-2-ND NEW! 1,000 2203.00 C2220C0154J1GACTU 
2220 100 .22UF 45% 1.0 |399-5396-1-ND NEW! 126.50 747.50 2156.25 |399-5396-2-ND NEW! 1,000 2070.00 C22200224J1GACTU 
100 .27UF +5% 1.0 |399-5397-1-ND NEW! 154.88 915.20 2640.00 |399-5397-2-ND NEW! 1,000 2534.00 C2220C0274J1GACTU 
100 -33uF 45% 1.3. |399-5398-1-ND NEW! 154.88 915.20 2640.00 |399-5398-2-ND NEW! 1,000 2534.00 C2220C0334J1GACTU 
50 33000pF +5% 1.0 |399-5374-1-ND NEW! 98.01 579.15 1670.63 | 399-5374-2-ND NEW! 1,000 1604.00 C2220C333J5GACTU 
50 47000pF +5% 1.0 |399-5375-1-ND NEW! 89.43 528.45 1524.38 |399-5375-2-ND NEW! 1,000 1463.00 C2220C473J5GACTU 
50 56000pF 45% 1.0 |399-5376-1-ND NEW! 114.07 674.05 1944.38 |399-5376-2-ND NEW! 1,000 1867.00 C2220C563J5GACTU 
50 68000pF +5% 1.0 |399-5377-1-ND NEW! 114.07 674.05 1944.38 |399-5377-2-ND NEW! 1,000 1867.00 C2220C683J5GACTU 
50 82000pF 45% 1.0 |399-5378-1-ND NEW! 114.07 674.05 1944.38 |399-5378-2-ND NEW! 1,000 1867.00 C2220C823J5GACTU 
50 pF +5% 1.0 |399-5379-1-ND NEW! 99.33 586.95 1693.13 |399-5379-2-ND NEW! 1,000 1625.00 C2220C104J5GACTU 
50 12uF 45% 1.0 |399-5380-1-ND NEW! 114.40 676.00 1950.00 |399-5380-2-ND NEW! 1,000 1872.00 C22200124J5GACTU 
50 -15uF 45% 1.0 |399-5381-1-ND NEW! 114.40 676.00 1950.00 |399-5381-2-ND NEW! 1,000 1872.00 C2220C154J5GACTU 
50 .22UF +5% 1.0 |399-5382-1-ND NEW! 107.58 635.70 1833.75 |399-5382-2-ND NEW! 1,000 1760.00 C2220C224J5GACTU 
50 .27UF 45% 1.0 |399-5383-1-ND NEW! 137.28 811.20 2340.00 |399-5383-2-ND NEW! 1,000 2246.00 C2220C274J5GACTU 
50 .33UF 45% 1.3 |399-5384-1-ND NEW! 137.28 811.20 2340.00 |399-5384-2-ND NEW! 1,000 2246.00 C2220C334J5GACTU 
50 A7UF +5% 1.7__|399-5385-1-ND NEW! 119.35 705.25 2034.38 _|399-5385-2-ND NEW! 1,000 1953.00 C2220C0474J5GACTU 
X7R 2000 8200pF +10% 1.7 |399-4861-1-ND 127.60 754.00 2175.00 |399-4861-2-ND 1,000 2088.00 C2220C822KGRACTU 
1000 47000pF +10% 1.7__|399-4856-1-ND 115.50 682.50 1968.75 | 399-4856-2-ND 1,000 1890.00 C2220C473KDRACTU 
2500 750pF 45% 1.7 |399-4869-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4869-2-ND 1,000 3600.00 C2225C751JZGACTU 
2500 820pF +5% 1.7 |399-4870-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4870-2-ND 1,000 3600.00 C2225C821JZGACTU 
CoG 2500 910pF 45% 1.7 |399-4871-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4871-2-ND 1,000 3600.00 C2225C911JZGACTU 
(NPO) 2500 1000pF 45% 1.7 |399-4863-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4863-2-ND 1,000 3618.00 C2225C102JZGACTU 
2500 1100pF +5% 1.7 |399-4864-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4864-2-ND 1,000 3618.00 C2225C112JZGACTU 
2500 1200pF 45% 1.7__|399-4865-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 _|399-4865-2-ND 1,000 3618.00 C2225C122JZGACTU 
2225 2000 12000pF +10% 1.7 |399-4866-1-ND 147.40 871.00 2512.50 |399-4866-2-ND 1,000 2412.00 C2225C123KGRACTU 
1000 56000pF +10% 1.7 |399-4867-1-ND 133.10 786.50 2268.75 |399-4867-2-ND 1,000 2178.00 C2225C563KDRACTU 
1000 62000pF +10% 1.7 |399-4868-1-ND 134.20 793.00 2287.50 |399-4868-2-ND 1,000 2196.00 C2225C623KDRACTU 
X7R 500 AF +10% 1.15 |399-3458-1-ND 82.50 487.50 1406.25 |399-3458-2-ND 1,000 1350.00 C2225C104KCRACTU 
500 -22UF +10% 1.7__|399-3460-1-ND 82.50 487.50 1406.25 | 399-3460-2-ND 1,000 1350.00 C2225C224KCRACTU 
50 1pF +10% 1.0 |399-3459-1-ND 66.55 393.25 1134.38  |399-3459-2-ND 1,000 1089.00 C2225C105KS5RACTU 
50 2.2uUF +10% 1.3 |399-3461-1-ND 105.05 620.75 1790.63 |399-3461-2-ND 1,000 1719.00 C2225C225K5RACTU 


t Open Mode/Fail Safe Termination 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Capacitor Kits 


399-5085-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 07) High Capacitance Value Capacitor Kit, 400 total pieces — RoHS Compliant (See Digi-Key website for values included) . 
399-5086-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 08) High Voltage Capacitor Kit, 400 total pieces — RoHS Compliant (See Digi-Key website for values included) 
399-5087-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 09) Open Mode/Fail Safe Capacitor Kit, 200 total pieces — RoHS Compliant (See Digi-Key website for values included) 


Tip and Ring Ceramic Chip Capacitors ee Dimensions - mm 
(EIA) L WwW B 
Kemet's Tip and Ring MLCC capacitors are excellent replacements for high voltage leaded film de- —— ® 0805 2.040.2 | 1.25 (2250V: 1.2) +0.2 | 0.5+0.25 
vices. The smaller footprints save valuable board space which is critical when creating new designs. Digi Reel aan sess 1,620.2 0.50.25 
: = 7 . : 1210 3.240.2 2.5+0.2 0.5+0.25 
and the capacitors are able to withstand today’s higher lead-free reflow processing temperatures. 1812 4.5+0.3 3.2+0.3 0.6+0.35 
The ceramic MLCC have excellent high frequency filtering characteristics, low ESR, and high tem- 1825 4.5+0.3 6.40.4 0.6+0.35 
perature reflow capabilities. The 0805 and 1206 sizes are suitable for either reflow or wave solder- 2220 5.6+0.4 5.0+0.4 0.6+0.35 
ing. Sizes 1210 and larger should be limited to reflow soldering only. 2225 5.6+0.4 | 6.3 (2250V: 6.4) +0.4 | 0.6+0.35 
Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250 1000pF +10% 0.78 |399-4666-1-ND 5.78 34.13 98.44 /399-4666-2-ND 4,000 95.00/M C0805C102KARACTU 
250 2200pF +10% 0.78 |399-4667-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4667-2-ND 4,000 95.00/M C0805C222KARACTU 
0805 X7R 250 4700pF +10% 0.78 |399-4668-1-ND 5.78 34.13 98.44 |399-4668-2-ND 4,000 95.00/M C0805C472KARACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4669-1-ND 1.29 7.61 21.94 |399-4669-2-ND 4,000 21.00/M C0805C103KARACTU 
250 22000pF +10% 0.78 |399-4670-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4670-2-ND 4,000 95.00/M C0805C223KARACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4671-1-ND 7.85 46.41 133.88 |399-4671-2-ND 4,000 129.00/M C1206C103KARACTU 
1206 X7R 250 22000UF +10% 0.78 |399-4672-1-ND 7.85 46.41 133.88 |399-4672-2-ND 4,000 129.00/M C1206C223KARACTU 
250 47000UF +10% 1.0 |399-4673-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-4673-2-ND 2,500 135.00/M C1206C473KARACTU 
250 AF +10% 1.25 |399-4674-1-ND 3.85 22.75 65.63 _|399-4674-2-ND 2,500 63.00/M C1206C104KARACTU 
4210 X7R 250 10000pF +10% 0.78 |399-4675-1-ND 13.86 81.90 236.25 |399-4675-2-ND 4,000 227.00/M C1210C103KARACTU 
250 pF +10% 1.25 |399-4676-1-ND 16.86 99.65 287.44 —|399-4676-2-ND 2,500 276.00/M C1210C104KARACTU 
250 AF 45% 1.0 |399-4677-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4677-2-ND 1,000 684.00 C1812C104JARACTU 
250 pF +10% 1.0 |399-4678-1-ND 27.82 164.39 474.19 |399-4678-2-ND 1,000 455.00 C1812C104KARACTU 
250 .22UF +5% 1.5 |399-4679-1-ND 43.89 259.35 748.13 |399-4679-2-ND 1,000 718.00 C1812C224JARACTU 
1812 X7R 250 .22UF +10% 1.5 |399-4680-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4680-2-ND 1,000 478.00 C1812C224KARACTU 
250 -33uF +5% 1.5 |399-4681-1-ND 43.89 259.35 748.13 [399-4681-2-ND 1,000 718.00 C1812C334JARACTU 
250 -33uF +10% 1.5 |399-4682-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4682-2-ND 1,000 478.00 C1812C334KARACTU 
250 A7UF +5% 1.7 |399-4683-1-ND 43.89 259.35 748.13 |399-4683-2-ND 1,000 718.00 C1812C474JARACTU 
250 ATUF +10% 1.7__|399-4684-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4684-2-ND 1,000 478.00 C1812C474KARACTU 
250 “47UF +10% 1.3 |399-4685-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4685-2-ND 1,000 990.00 C1825C474KARACTU 
1825 X7R 250 .68uF +10% 1.3 |399-4686-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4686-2-ND 1,000 990.00 C1825C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.5 |399-4687-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4687-2-ND 1,000 990.00 C1825C105KARACTU 
250 ATUF +10% 1.1 |399-4688-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4688-2-ND 1,000 1080.00 C2220C474KARACTU 
2220 X7R 250 -68uF +10% 1.3 |399-4689-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4689-2-ND 1,000 1080.00 C2220C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.5 |399-4690-1-ND 66.00 390.00 1125.00 _|399-4690-2-ND 1,000 1080.00 C2220C105KARACTU 
250 ATUF +10% 1.3 |399-4691-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4691-2-ND 1,000 1188.00 C2225C474KARACTU 
2095 X7R 250 -68uF +10% 1.3 |399-4692-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4692-2-ND 1,000 1188.00 C2225C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.4 |399-4693-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4693-2-ND 1,000 1188.00 C2225C105KARACTU 
250 1.2uF +10% 1.4 |399-4694-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4694-2-ND 1,000 1188.00 C2225C125KARACTU 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Sanovator tn Electronics 


Monolithic Ceramic Capacitors 
RPE Series 


Features: 


¢ Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency 
* Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL 94V-0 


Dim. Dim. 
WV | Capaci- T Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- T Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| Type | Vdc | tance | Tolerance | (mm) | Part No. i 10 100 | PartNo. Fig.| Type | Vdc | tance | Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
T.0pF | 40.25pF | 25 | 490-3617-ND 31 2.31 16.50| RPE5C2A1ROC2P1B03B 68pF 15% 25 | 490-3757-ND 30 2.24 16.03] RPES5C1H680J2P1Z03B 
1.2pF | +0.25pF | 25 | 490-3618-ND 31 2.28 16.30| RPE5C2A1R2C2P1B03B 75pF 15% 2.5 | 490-3761-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H750J2P1Z03B 
1.5pF | +0.25pF | 25 | 490-3619-ND 31 2.30 16.45| RPE5C2A1R5C2P1B03B 82pF 15% 2.5 | 490-3768-ND 30 2.24 16.03] RPE5C1H820J2P1Z03B 
1.8pF | +0.25pF | 25 | 490-3620-ND 31 2.30 16.45| RPE5C2A1R8C2P1B03B 91 pF 15% 2.5 | 490-3773-ND 30 2.22 15.85] RPESC1H910J2P1Z03B 
2.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3633-ND 31 2.31 16.50 | RPESC2A2ROC2P1B03B 100pF_|__ +5% 2.5 | 490-3676-ND 30 2.18 15.55| RPESC1H101J2P1A03B 
2.2pF | +0.25pF | 25 | 490-3634-ND 31 2.28 16.30| RPESC2A2R2C2P1B03B T20pF ] 25% 25 | 490-3682-ND 30 2.18 15.55] RPESC1H121J2P1A03B 
2.7pF | +0.25pF | 25 | 490-3635-ND 31 2.28 16.30| RPESC2A2R7C2P1B03B 150pF | 25% 2.5 | 490-3689-ND 30 218 15.55] RPESC1H151J2P1A03B 
3.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3643-ND 31 231 16.50] RPESC2A3ROC2P1B03B 180pF 25% 2.5 | 490-3695-ND 302.18 15.55 | RPESC1H181J2P1A03B 
3.3pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3644-ND 31 228 16.30] RPESC2A3R3C2P1B03B 220pF 25% 2.5 | 490-3706-ND =.30. 2.18 = 15.55 | RPESC1H221J2P1A03B 
3.6pF | +0.25pF | 25 | 490-3645-ND 31 2.28 16.30 | RPESC2A3R6C2P1B03B 270pF_| 25% 2.5 | 490-3712-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H271J2P1A03B 
3.9pF | +0.25pF [ 25 | 490-3646-ND 31 230 16.45 | RPESC2A3R9C2P1B03B 300pF 25% 2.5 | 490-3720-ND 30 2.22 15.85 | RPESC1H301J2P1A03B 
47pF | +0.25pF | 25 | 490-3653-ND 29 212 15.15| RPESC2A4R7C2P1B038 coc | 50 | 330pF | 45% 2.5 | 490-3723-ND  .30 2.24 16.03] RPE5C1H331J2P1A03B 
5.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3658-ND 31 2.31 16.50 RPESC2ASROC2P1B03B 360pF | 25% =| 2.5 | 490-3727-ND 30 2.22 15.85 | RPESC1H361J2P1A03B 
5.6pF | +0.25pF | 25 | 490-3659-ND 37 2.69 19.23) RPESC2ASR6C2P1B03B S0pF | 25% =| 25 Urea Noy 20 2.24 16.03) APESCIH3O1J2P1A03B 
6.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3662-ND 37 2.71 _19.38| RPESC2AGR2C2P1B03B A70pF_| 25% | 25 | 490-3738-ND__.32 2.33 16.68 | RPESC1H471J2P1A03B 
6.8pF | 20.25pF | 2.5 | 490-3663-ND 37 2.71 19.38) RPESC2AGR6C2P1B03B SGOpF | 25% =| 25 (BOD SIeaNDy 822 (283 16.68) RPESCIHS61J2P1A03B 
tOpF 45% 25 | 490-3623-ND 31 231 1650) RPESC2A100J2P1z03B 680pF | 45% 2.5 | 490-3755-ND  .34 2.50 17.85| RPESC1H681J2P1A03B 
tipk 45% 25 | 490-3604-ND 31 230 1645) RPESC2A110J2P1z03B 820pF | 5% 2.5 | 490-3766-ND 34 2.50 17.85| RPESC1H821J2P1A03B 


1,000pF 15% 2.5 | 490-3674-ND 38 2.83 20.23} RPESC1H102J2P1A03B 
1,200pF 45% 3.15 | 490-3680-ND 38 =—-2.83 20.23 | RPESC1H122J2P1A03B 
1,500pF 45% 3.15 | 490-3687-ND 45 3.33 23.75 | RPESC1H152J2P1A03B 
1,800pF 45% 3.15 | 490-3693-ND 46 3.36 23.98} RPESC1H182J2P1C03B 
2,200pF 45% 3.15 | 490-3704-ND 46 — 3.36 23.98 | RPESC1H222J2P1C03B 
220pF +10% 2.5 | 490-3780-ND = .31 2.31 16.50 | RPER72A221K2P1B03B 
270pF +10% 2.5 | 490-3782-ND 31 2.30 16.45 | RPER72A271K2P1B03B 


12pF 45% 2.5 | 490-3626-ND 31 2.31 16.50} RPESC2A120J2P1Z03B 
13pF 45% 2.5 | 490-3627-ND 312.30 16.45 | RPESC2A130J2P1Z03B 
15pF 45% 2.5 | 490-3629-ND 31 2.31 16.50] RPE5C2A150J2P1Z03B 
16pF 45% 2.5 | 490-3630-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A160J2P1Z03B 
18pF 45% 2.5 | 490-3632-ND 31 2.31 16.50} RPESC2A180J2P1Z03B 
20pF 45% 2.5 | 490-3637-ND 31 2.28 16.30} RPESC2A200J2P1Z03B 


22pF 5% 2.5 | 490-3639-ND 312.31 16.50 | RPESC2A220J2P 12038 330pF | 210% | 25 | 490-3784-ND 31 231 16.50| RPER724331K2P1B03B 
24pF 25% 2.5 | 490-3640-ND 31 2.30 16.45) RPESC2A240J2P 12038 470pF | 410% | 25 | 490-3786-ND 31 231 16.50| RPER72A471K2P1B03B 
100 | 27pF 45% 25 | 490-3642-ND 31 231 16.50] RPESC2A270J2P1Z03B 6a0pF | 10% | 25 | 490-3788-ND 31 231  1650| RPER72A681K2P1B038 
S0pF |] 8% | 25 etry «31 2.28 16.90 | RPESC2A3002P12088 B20pF | 10% | 25 | 490-3790-ND 31 2.30 16.45] RPER72A821K2P1B03B 
Spf | shh | 25 etc NEy 31 2.31 16.50 | RPESC2A3302P1Z088 1,000pF| +10% | 25 | 490-3774-ND 26 1.89 13.48| RPER72A102K2P1A03B 
39pF 25% 2.5 | 490-3652ND___31__2.31 16.50 | RPESC2A390J2P1Z03B 1,200pF | 410% | 25 | 490-3776-ND 26 1.92 13.70| RPER72A122K2P1A03B 
43pF +5% 2.5 | 490-3655-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A430J2P1Z03B 100 | 1,500pF | +10% | 25 | 490-3777-ND .26 1.93 13.78] RPER72A152K2P1A03B 
47pF 25% 2.5 | 490-3657-ND 31 2.31 16.50 | RPESC2A470J2P1Z03B 1,800pF | +10% | 25 | 490-3778-ND 26 1.92 13.70 | RPER72A182K2P1A03B 
56pF 25% 2.5 | 490-3661-ND 31. 2.31 16.50 | RPESC2A560J2P1Z03B 2,200pF | +10% 25 | 490-3779-ND  .26 1.89 13.48] RPER72A222K2P1A03B 
75pF 25% 2.5 | 490-3666-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A750J2P1Z03B 2,700pF | +10% 2.5 | 490-3781-ND 26 1.90 13.60] RPER72A272K2P1A03B 
82pF +5% 2.5 | 490-3668-ND 312.31 16.50 | RPESC2A820J2P1Z03B 3,300pF | +10% 2.5 | 490-3783-ND 26 1.93 13.78] RPER72A332K2P1A03B 
91pF 25% 2.5 | 490-3669-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A910J2P1Z03B 4,700pF) +10% | 25 | 490-3785-ND 28 210 14.98] RPER72A472K2P1A03B 
100pF 25% 2.5 | 490-3622-ND 28 «2.10 14.98 | RPESC2A101J2P1Z03B 5,600pF | — +10% 2.5 | 490-3787-ND 322.36 16.85 | RPER72A562K2P1A03B 
120pF | 25% 25 | 490-3625-ND 31 2.28 16.30) RPESC2A121J2P1Z03B 8,200pF| +10% | 3.15 | 490-3780-ND 26 1.95 13.93] RPER72A822K2P1A03B 
150pF | 15% 2.5 | 490-3628-ND 31 2.30 16.45) RPESC2A151J2P1Z03B 12,000pF| _+10% | 3.15 | 490-3775-ND 33 2.44 17.43 | RPER72A123K2P1A03B 
180pF | +5% 2.5 | 490-3631-ND 28 2.10 14.98 | RPESC2A181J2P1Z03B 1 220pF | +10% | 25 | 490-3829-ND 22 1.66 11.83] RPER71H221K2P1A03B 
200pF | 25% 25 | 490-3636-ND 31 230 16.45 | RPESC2A201J2P1Z03B 330pF | +10% | 25 | 490-3837-ND 22 1.60 11.43] RPER71H331K2P1A03B 
220pF | 45% 2.5 | 490-3638-ND 31 2.28 16.30) RPESC2A221J2P1Z03B 390pF | +10% | 25 | 490-3840-ND 24 1.75 12.50| RPER71H391K2P1A03B 
270pF | 45% 2.5 | 490-3641-ND 31 2.28 16.30] RPESC2A271J2P1Z03B 470pF | 410% | 25 | 490-3846-ND 21 1.58 11.25] RPER71H471K2P1A03B 
300pF | 45% 2.5 | 490-3647-ND 32 2.38 17.03] RPESC2A301J2P1Z03B GR S60pF | +10% | 25 | 490-3850-ND 22 1.60 _11.43| RPER71H561K2P1A03B 
1 | cog 330pF | 25% 2.5 | 490-3649-ND 32 2.38 17.03| RPESC2A331J2P1Z03B 680pF | 210% | 25 | 490-3856-ND 22 1.61 11.48] RPER71H681K2P1A03B 
390pF | 25% 25 | 490-3651-ND 33 240 17.18] RPESC2A301J2P1Z03B 820pF | 410% | 2.5 | 490-3858-ND .22 1.60 11.43] RPER71H821K2P1A03B 
430pF | 45% 2.5 | 490-3654-ND 34 251 17.93] RPESC2A431J2P1Z03B 1,000pF) 410% | 25 | 490-3814-ND 22 1.60 11.43] RPER71H102K2P1A03B 
470pF | 45% 25 | 490-3656-ND 34 249 17.78) RPESC2A471J2P1Z03B 1,200pF | 410% | 25 | 490-3816-ND 23 1.72 12.30] RPER71H122K2P1A03B 
560pF 45% 25 | 490-3660-ND 31 2.28 16.30] RPE5C2A561J2P1B03B 1,500pF +10% 2.5 | 490-3820-ND 231.73 12.35 | RPER71H152K2P1A03B 
680pF 45% 25 | 490-3664-ND 38 2.81 20.08] RPE5C2A681J2P1B03B 1,800pF +10% 2.5 | 490-3823-ND  .23 1.72 12.30 | RPER71H182K2P1A03B 
750pF 15% 25 | 490-3665-ND 38 2.81 20.08] RPE5C2A751J2P1B03B 2,200pF +10% 2.5 | 490-3827-ND 22 1.60 11.43} RPER71H222K2P1A03B 
820pF 45% 3.15 | 490-3667-ND 35 2.56 18.30] RPES5C2A821J2P1B03B 2,700pF +10% 2.5 | 490-3831-ND .24 1.75 12.48) RPER71H272K2P1A03B 
1,000pF 45% 3.15 | 490-3621-ND 41 3.01 21.53] RPES5C2A102J2P1B03B 50 | 3,300pF +10% 2.5 | 490-3835-ND .24 1.75 12.53) RPER71H332K2P1A03B 
T.OpF | 20.25pF | 25 | 490-3670-ND 30 2.24 16.03] RPESCIHTROC2P1B03B 3,900pF | +10% 2.5 | 490-3839-ND 24 1.75 12.48 | RPER71H392K2P1A03B 
1.2pF | +0.25pF | 25 | 490-3671-ND 30 2.22 15.85) RPESC1H1R2C2P1B03B 4700pF/ 210% =| 25 [ogee Noy 22 1.62 11.60 RPER/1H472K2P1A0SB 
2opr | 2025p | 25 | 490-3700-ND 30 224 1603| RPESCIH2ROC2P1B038 5,600pF) +10% | 25 | 490-3849-ND 24 1.73 12.38] RPER71H562K2P1A03B 
27pF | +0.25pF | 25 | 490-3702-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H2R7C2P1B03B a | ee ember ee eee eek oth osteolanes 
3.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3717-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H3R0C2P1B03B esa von | oe RHI on 475. 1253 | RpERrinisaeoPtansA 
oops nee oF ea 3 re aoe a ea er 18,000pF/ 10% | 25 | 490-3822-ND 24 1.73 12.38} RPER71H183K2P1A03B 
40pF | 2025 | 25 | 490-3734-ND 30 2.04 1603 | RPESC1HAROCDP1B03B 22,000pF/ +10% | 25 | 490-3825-ND 19 1.40 10.00] RPER71H223K2P1A03B 
a7pF | 2025p | 25 | 490-3735-ND 30 292 15.85 | RPESC1HAR7C2P1B03B 33,000pF/ 410% | 3.15 | 490-3833-ND 21 1.53 10.93} RPER71H333K2P1A03B 
Sipf | 2028pF | 25 | 490-3743-ND 35 2.60 1858 | RPESC1HSR1C2P1B03B 47,000pF) +10% | 3.15 | 490-3842-ND 21 1.53 10.95) RPER71H473K2P1A03B 
Ber] a0 250F | 2 | 490-3744-ND 35 2.60 18.58 | RPESCIHBRECOP1BOSE 56,000pF| +10% | 3.15 | 490-3848-ND 31 2.26 16.13 | RPER71H563K2P1A03B 
" a ; : ; " 68,000pF| 10% | 3.15 | 490-3852-ND 34 249 17.75] RPER71HG83K2P1A03B 
6.0pF | +0.5pF | 25 | 490-3752-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H6ROD2P1B03B UF 10% | ade WSOGRIO te 121 eea| RPERTINOsKOPIADaB 
aT) eer) oe EL on con toon! coteciiterepioes 3,300pF | 220% | 2.5 | 490-3870-ND 52 3.82 27.28] RPEE42A332M2P1B038 
Ae ae 35 WSteeeStIMD a0 904 1603 RPESCIHARODOPIZ03B 4,700pF | +20% | 25 | 490-3871-ND 26 1.90 13.58] RPEE42A472M2P1B03B 
-OpI £09) : : : : 100 |6,800pF | +20% | 25 | 490-3872-ND 48 3.55 25.38 | RPEE42A682M2P1B03B 
50 | 8:2PF | 20.25pF ] 2.5 | 490-3764-ND = 35 2.60 18.58 | RPESCIH8R2C2P1203B 40,000pF/ +20% | 25 | 490-3868-ND 51 3.72 26.60| RPEE42A103M2P1B03B 
S.0pF | 20.5pF | 25 | 490-3771-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H9ROD2P1203B 15,000pF| _+20% | 25 | 490-3869-ND 50 3.71 26.50 | RPEE42A153M2P1B03B 
QipF | +0.25pF | 2.5 | 490-3772-ND 36 262 18.73] RPESC1H9R1C2P1Z03B + 000pF | 220% ) 2.5) 490-3875-ND 231.71 12.20] RPEEAHT02MPTAOSB 
10pF 15% 2.5 | 490-3678-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H100J2P1203B 75U 2,200pF | 20% 2.5 | 490-3877-ND .24 1.74 12.45) RPEE41H222M2P1A03B 
12pF +5% 2.5 | 490-3684-ND 302.24 16.03 | RPESC1H120J2P1203B 2 3,300pF | +20% 2.5 | 490-3879-ND .24 1.76 12.58) RPEE41H332M2P1A03B 
13pF 25% 2.5 | 490-3686-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H130J2P1Z03B 4,700pF | +20% | 25 | 490-3881-ND 24 1.77 12.63) RPEE41H472M2P1A03B 
15pF 25% 2.5 | 490-3691-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H150J2P1203B 50 |10,000pF/ +20% | 25 | 490-3874-ND 19 1.42 10.15| RPEE41H103M2P1A03B 
18pF +5% 2.5 | 490-3697-ND 30. 2.24 16.03 | RPESC1H180J2P1203B 22,000pF| 20% | 25 | 490-3876-ND 20 146 10.40| RPEE4TH223M2P1A03B 
20pF 25% 2.5 | 490-3703-ND 302.22 15.85 | RPESC1H200J2P1Z03B 33,000pF} +20% 2.5 | 490-3878-ND .20 1.45 10.38] RPEE41H333M2P1B03B 
22pF 25% 2.5 | 490-3708-ND 302.24 16.03 | RPESC1H220J2P1Z03B 47,000pF| +20% 2.5 | 490-3880-ND 20 1.46 10.40] RPEE41H473M2P1A03B 
24pF 25% 2.5 | 490-3710-ND = 302.24 15.98 | RPESC1H240J2P1Z03B AUF +20% 2.5 | 490-3873-ND 12 91 __ 6.48 | RPEE41H104M2P1A03B 
27pF 25% 2.5 | 490-3714-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H270J2P1Z03B TOpF | 20.25pF | 25 | 490-3699-ND 30 224 16.03] RPESC1HIROC2K1B03B 
30pF 15% 2.5 | 490-3721-ND 30 2.22 15.85 | RPESC1H300J2P1Z03B 2.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3716-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H2ROC2K1B03B 
33pF 15% 25 | 490-3725-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H330J2P1Z03B 3.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3733-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H3ROC2K1B03B 
39pF 45% 2.5 | 490-3731-ND 302.24 _ 16.03 | RPESC1H390J2P1Z03B 2| coc] 50 | 4.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3742-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H4ROC2K1B03B 
43pF 15% 25 | 490-3736-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H430J2P1Z03B 5.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3751-ND 30 2.24 16.03| RPESC1HSROC2K1B03B 
47pF 45% 25 | 490-3740-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H470J2P1Z03B 6.0pF | +0.5pF | 25 | 490-3759-ND 30 224 16.03] RPESC1HGROD2K1B03B 
51pF 45% 2.5 | 490-3745-ND 30 2.22 15.85] RPESC1H510J2P1Z03B 7.0pF | +0.5pF | 25 | 490-3762-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H7ROD2K1Z03B 
56pF 45% 2.5 | 490-3749-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H560J2P1Z03B (Continued) 
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Monolithic Ceramic Capacitors — RPE Series (cont) 


fincrater ta Electrouées 


Dim Dim 
WV | Capaci- T Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- 1 Digi-Key Pricing Murata 

Fig.| Type | Vdc | tance | Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| Type| Vde | tance | Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
8.0pF | +0.5pF | 25 | 490-8770-ND 30 224 16.03] RPESCIH8ROD2K1Z03B 6,800pF |  +5% 3.15 | 490-3754-ND 60 4.45 31.75] RPESC1H682J2K1C03B 
10pF 15% 25 | 490-3679-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H100J2K1Z03B CoG | 50 |8,200pF}  +5% 3.15 | 490-3765-ND 64 4.75 33.93] RPE5C1H822J2K1C03B 
12pF 45% 25 | 490-3685-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H120J2K1Z03B 10,000pF| _+5% 3.15 | 490-3673-ND 695.05 36.10 | RPE5C1H103J2K1C03B 
15pF +5% 25 | 490-3692-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H150J2K1Z03B 220pF [| 410% | 25 | 490-3830-ND 22 1.60 11.83] RPER71H221K2K1A03B 
18pF +5% 25 | 490-3698-ND 302.24 16.03 | RPESC1H180J2K1Z03B 330pF | 410% | 25 | 490-3838-ND .22 1.60 11.43] RPER71H331K2K1A03B 
22pF 25% 2.5 | 490-3709-ND = .30. 2.24 16.03 | RPESC1H220J2K1Z03B 470pF 410% 2.5 | 490-3847-ND .21 1.58 11.25] RPER71H471K2K1A03B 
27pF 25% 2.5 | 490-3715-ND 302.24 16.03 | RPESC1H270J2K1Z03B 680pF +10% 2.5 | 490-3857-ND 22 1.61 11.48] RPER71H681K2K1A03B 
33pF 25% 2.5 | 490-3726-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H330J2k1Z03B 1,000pF | +10% 2.5 | 490-3815-ND 221.60 11.43 | RPER71H102K2K1A03B 
39pF 45% 2.5 | 490-3732-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H390J2K1Z03B 1,500pF | +10% 2.5 | 490-3821-ND .23 1.73 12.35] RPER71H152K2K1A03B 
47pF 5% 25 | 490-3741-ND 302.24 16.03 | RPESC1H470J2K1Z03B 2,200pF | +10% 2.5 | 490-3828-ND .22 1.60 11.43) RPER71H222K2K1A03B 
S6pF +5% 2.5 | 490-3750-ND 302.24 16.03) RPESC1H560J2K1A03B 3,300pF | +10% | 2.5 | 490-3836-ND 24 1.75 12.53] RPER71H332K2K1A03B 
68pF +5% 2.5 | 490-3758-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H680J2K1203B 4700pF | 210% | 2.5 | 490-3845-ND 22 1.62 11.60) RPER71H472K2K1A03B 
82pF 25% 2.5 | 490-3769-ND 30. 2.24 16.03 | RPESC1H820J2K1Z03B 6,800pF | 210% | 25 | 490-3855-ND 24 1.75 12.53| RPER71H682K2K1A03B 
OOpF | = 25% =| 2.5 | 490-3677-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H101J2K1A03B x7 | 50 |10,000pF} 210% ) 2.5 | 490-3813-ND 17 1.23 8.80] RPER71H103KOK1A03B 
120pF 415% 25 | 490-3683-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H121J2K1A03B 45,000pF| 210% | 25 | 490-3819-ND 24 175 12.53) RPER7IH153K2K1A03B 
150pF 15% 25 | 490-3690-ND 30 2.18 15.55/ RPESC1H151J2K1A03B ’ ; : : : 
180pF ee 25 (OeCUSIDN 20 278. ie65| RPESCIHTaLIoKiANaR 22,000pF| +10% | 25 | 490-3826-ND 19 1.40 10.00) RPER71H223K2K1A03B 

2} coc) 50 | 2209F | +5% | 25 | 490-3707-ND 30 218 15.55| RPESC1H221J2K1A03B 2 88,000pF) 10% |) 3.15 eeeegneg 21 1.53 10.93) RPER7IH333K2K1A03B 
270pF 15% os |490-3719ND 30 218 41855| RPESC1H97112K1A0aB 47,000pF| _+10% | 3.15 | 490-3843-ND _.21_ 1.53 10.95 | RPER71H473K2K1A03B 
330pF 15% os | 490-3724ND 30 224 1603| RPESC1H331J2K1A038 68,000pF{ +10% | 3.15 | 490-3853-ND 34 2.49 17.75/ RPER71H683K2K1A03B 
300pF | 25% 2.5 | 490-3730-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H391J2K1A03B TMF 210% =| 3.15 | 490-3811-ND 16 1.21 8.63) RPER71H104K2K1A03B 
470pF 45% 25 | 490-3730-ND 32 233 1668| RPESC1H471JOK1A03B A5uF | 410% | 3.15 | 490-3817-ND 58 4.25 30.35) RPER71H154K2K1C03B 
560pF 5% 25 | 490-3748-ND 32 233 16681 RPESC1H561J2K1A03B 22uF | 410% | 3.15 | 490-3824-ND 51 3.78 27.00] RPER71H224K2K1C03B 
680pF 15% 25 | 490-3756-ND 34 250 1785| RPESC1H681J2K1A03B 33uF | 410% | 3.15 | 490-3832-ND 67 4.92 35.15 RPER71H334K2K1C03B 
820pF 415% 25 | 490-3767-ND 34 250 1785{ RPESC1H821J2K1A03B ATF | 410% | 3.15 | 490-3841-ND 644.70 33.60 | RPER71H474K2K1C03B 
7,000pF | 25% 25 | 400-3675-ND 382.83 20.231 RPESC1H102J2K1A03B 1,000pF | +80%-20%| 25 | 490-3861-ND 24 1.78 12.70| RPEFS1H102Z2K1A03B 
1,200pF 45% 3.15 | 490-3681-ND .38 2.83 20.23] RPESC1H122J2K1A03B 2,200pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3864-ND .24 1.78 12.70 | RPEF51H22272K1A03B 
1,500pF +5% 3.15 | 490-3688-ND  .45 3.33 23.75) RPE5C1H152U2K1A03B 4,700pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3867-ND 24 1.78 12.70) RPEF51H472Z2K1A03B 
1,800pF +5% 3.15 | 490-3694-ND  .46 3.36 23.98] RPE5C1H182U2K1A03B 10,000pF| +80%-20% | 2.5 | 490-3860-ND 19 1.37 9.80) RPEF51H103Z2K1A03B 
2,200pF +5% 3.15 | 490-3705-ND .46 3.36 23.98] RPE5C1H222J2K1A03B Y5V | 50 [22,000pF| +80%-20% | 2.5 | 490-3863-ND 19 1.41 10.05 | RPEF51H223Z2K1A03B 
2700pF | +5% | 3.15 | 490-3711-ND 46 3.36 23.98 | RPESC1H272J2K1A03B 47,000pF| +80%-20% | 25 | 490-3866-ND 19 1.41 10.05| RPEFS1H473Z2K1A03B 
3,300pF |  +5% 3.15 | 490-3722-ND 51 3.72 26.60) RPE5SC1H332J2K1A03B AUF | #80%-20% | 2.5 | 490-3859-ND 10 76 5.45| RPEF51H104Z2K1A03B 
3,900pF | +5% | 3.15 | 490-3728-ND 54 3.98 28.43] RPESC1H392J2K1A03B .22uF | +80%-20% | 3.15 | 490-3862-ND 22 1.65 11.75) RPEF51H224Z2K1A03B 
4,700pF | +5% | 3.15 | 490-3737-ND 56 4.10 29.30] RPESC1H472J2K1A03B AT7uF | +80%-20% | 3.15 | 490-3865-ND 332.46 _ 17.60 | RPEF51H474Z2K1C03B 
5,600pF | +5% 3.15 | 490-3746-ND 56 4.10 29.30 | RPE5C1H562J2K1A03B 3 [X7R[ 50 | 68uF | +10% | 3.15 | 490-3851-ND 1.63 12.00 85.73 | RPER71H684K3K1C03B 

RDE Series Features: * Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency * Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL 94V-0 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — Inside Crimp 
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Fig. 2 — Inside Crimp Fig. 3 — Straight Long Fig. 4 — Inside Crimp Fig. 5— 
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| Part Number | Max. Width (W) 
490-4826-ND 8.0 
490-4819-ND 75 
WV | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | Type | Vdc tance ance | PartNo. i 10 100 Part No. Fig. | Type | Vdc tance ance | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Upgraded Voltage Ratings 630 | 2,200pF | +10% | 490-4828-ND 78 §.77 41.23 | RDER72J222K2K1C11B 
630 | 22,000pF | +10% | 490-4827-ND 1.06 7.82 55.83 | RDER72J223K3K1C011B 630 | 3,300pF | +10% | 490-4830-ND 78 5.77 41.23 | RDER72J332K2K1C11B 
630 | 33,000pF | +10% | 490-4829-ND 1.10 8.07 57.65 | RDER72J333K3K1C11B 630 | 4,700pF | +10% | 490-4833-ND 79 5.82 41.60 | RDER72J472K2K1C11B 
1 | X7R | 630 | 47,000pF | +10% | 490-4832-ND 1.36 10.01 71.50 | RDER72J473K3K1C11B 4 | X7R | 630 | 6,800pF | +10% | 490-4834-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J682K2K1C11B 
250 | 68,000pF | +10% | 490-4820-ND 99 7.30 52.18 | RDER72E683K3K1C11B 630 | 10,000pF | +10% | 490-4822-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J103K2K1C11B 
250 AMF +10% | 490-4816-ND 99 7.30 52.18 | RDER72E104K3K1C11B 630 | 15,000pF | +10% | 490-4824-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J153K2K1C11B 
2 | xR 630 OUF £10% | 490-4821-ND 2.04 15.07 107.63 | RDER72J104K8K1C011B 250 | 15,000pF | +10% | 490-4817-ND 83 6.08 43.43 | RDER72E153K2K1011B 
250 .22UF +10% | 490-4818-ND 2.06 15.17 108.35 | RDER72E224K8K1C011B 5 | X7R 630 .22UF +10% | 490-4826-ND 3.40 25.08 179.13 | RDER72J224K5B1C13B 
4 | x7R 630 | 1,000pF | +10% | 490-4823-ND 73 5.41 38.68 | RDER72J102K2K1C11B 250 -ATUF +10% | 490-4819-ND 3.36 24.77 176.93 | RDER72E474K5B1013B 
630 | 1,500pF | +10% | 490-4825-ND 76 5.57 39.78 | RDER72J152K2K1C11B 3 | X7R | 630 -ATUF 420% | 490-4831-ND 6.09 44.89 320.65 | RDER72J474MUB1C13B 
S f t R + d Features: * Operating temperature range guaranteed up to 125°C (UL: 85°C) »* Rated voltage of 250V 
a e y ecognize (%) Boks ¢ Recognized by UL/CSA/BSI/SEMKO/SEV/VDE/FIMKO/NEMKO/DEMKO and DEMKO/NSW for the KH/KY 
. . series * Coated with flame retardant epoxy resin (conforming to UL 94V-0 standards) 
Ceramic Capacitors 
Cap. | Cap. |Temp Dimensions - mm Digi-Key Pricing Murata 
Temperature Capacitance Temperature (pF) /Tol.%|Char.| D | od F T | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Gharactersis Change Range 
SL 350 ~ -1000ppm/°C -20°C ~ 85°C Basic Insulation / Class X1, Y2 
B +10% Maximum 15 +5 SL 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4218-ND 9 1.39 9.95 | DE21XKY150JA2BM01 
E 30, -55% Maximum 25°C ~ 85°C 22 | +5 | SL | 8 | 06 | 5.0 | 5.0 | 490-4219-ND 22 1.60 11.40 |DE21XKY220JA2BM01 
F 30, -80% Maximum 33 +5 SL 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4220-ND 9 1.39 9.95 | DE21XKY330JA2BM01 
: 47 +5 SL | 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4221-ND 19 1.39 9.95 | DE21XKY470JA2BM01 
- - — — 68 +5 SL 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4222-ND ak) 1.39 9.95 | DE21XKY680JA2BM01 
Cap. | Cap. /Temp.|__Dimensions~mm __| Digi-Key Pricing Murata joo [+10 | B | 7 | 06 | 75 | 5.0 | 490-4223-ND 18 1.36 9.73 |DE2B3KY101KA2BMO1 
(DF) | Tol.%| Char.| D | od | F | T | PartNo. 1 10__100 (PartNo 150 | +10 | B | 7 | 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4224-ND 18 © 1.36 9.73 |DE2B3KY151KA2BMO1 
220 | +10 B 7 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4225-ND 18 1.36 9.73 | DE2B3KY221KA2BM01 
Basic Insulation / Class X1, Y2 330 | +10 B 7 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4226-ND 18 1.36 9.73 | DE2B3KY331KA2BM01 
220 1210) B | 8 06175170 | 490-4208-ND 20 1.471048 | DE2B3KH01KA3B 470 | +10 | B | 7 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4227-ND 18 1.36 9.73 | DE2B3KY471KA2BMO01 
330 | «10 | B | 8 | 06175) 70 | 490-4209-ND 0 «1.48 ~~ 10.55 | DE2B3KH331KA3B 680 | 210 | B | 8 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4228-ND 20. 1.45 10.35 |DE2B3KY681KA2BM01 
& : y 1,000) +20 E 7 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4229-ND 18 1.36 9.73 | DE2ZE3KY102MA2BM01 
an an t - ne i a Sastre a bps bet PE aeiseitese 1,500] +20] £ | 7 | 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4230-ND 18 1.36 9.73 |DE2E3KY152MA2BM01 
t000| 20] & | 8 | os) 75 | 70 | 490-4212-ND 50 «1481058 | DESESKH102MAaB 2,200] #20) E€ | 8 | 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4231-ND 20 148 — 10.60 |DE2E3KY222MA2BM01 
7,500} 220 E 9 | 0.6175 | 7.0 | 490-4213-ND 92 1.62 11.58 | DE2ESKH152MA3B 3,300 | +20 E 9 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4232-ND 22 1.63 11.63 | DE2E3KY332MA2BM01 
i 4,700 | +20 E 10 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4233-ND 25 1.87 13.33 | DE2E3KY472MA2BM01 
2,200 | +20 E 10 | 0.6 | 7.5 | 7.0 | 490-4214-ND 24 1.80 12.85 | DE2E3KH222MA3B : 
3300] 220] — | 12} 06) 75] 7.0 | 490-4215-ND 31 2.28 16.28 |DEZESKH32MA38 | (EAN 7 > 
4,700 | +20 E 13 | 0.6 | 7.5 | 7.0 | 490-4216-ND 40 2.96 21.13 | DE2E3KH472MA3B Reinforced Insulation / Class X1, Y1 
10,000} +20 F 16 | 0.6 | 7.5 | 7.0 | 490-4217-ND 48 3.54 25.25 | DE2F3KH103MA3B 3,300 | +20 E 12 | 0.6 | 10.0 | 8.0 | 490-4234-ND 45 3.34 23.83 | DE1E3KX332MASBA01 
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i i Cap. 
High Voltage Ceramic VDC | Cap. | Toler. |Temp.| Dimensions(mm) _| Digi-Key Pricing Murata 
Hy kV) | (pF) % Char.| p Jod | F T | Part No. 4 10 100 | PartNo. 
itor 
Arnorator tn EHectrontes Capac ors ; |10,000|80,-20 | F [10 0.6 | 60 | 40 | 490-4260-ND 25 1.83 13.05 | DEBF33A103ZA2B 
: ; ; 10,000/ 80,-20| E | 13 |06 | 7.5 | 4.0 | 490-4240-ND 332.46 17.58 | DEBE33A103ZA3B 
DEA Series: Temperature compensating type ceramics realize 470 | #10 | B | 6 [06 | 5.0 | 50 | 490-4277-ND 49 1.41 10.10 [DEBB33D471KA2B 
Ho eat cis patio ral DEEDES oats coated wi tang 680 | «10 | B | 7 |o6 | 5.0 | 5.0 | 490-4279-ND 419 1.41 10.10 |DEBB33D681KA2B 
retardant epoxy resin (equal to 0 standards) 1,000) +10 | B | 8 jo6 | 50 | 5.0 | 490-4270-ND 22 1.64 11.73 |DEBB33D102KA2B 
: 1,000 | 80,-20| E | 6 /06 | 5.0 | 5.0 | 490-4243-ND 18 1.32 9.45 |DEBE33D102ZA2B 
Temperature Capacitance Temperature 1,500; +10 | B | 9 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4272-ND 241.74 12.40 |DEBB33D152KA2B 
Characteristics Change Range 2,200) 210 | B | 10 (0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4274-ND 29. 2.16 15.43 |DEBB33D222KA2B 
SL 350~-1000ppm/*C_| 20°C ~ 85°C 2,200] 80,-20) F | 7 |0.6 | 5.0 | 6.0 | 490-4255-ND 24 1.74 12.40 | DEBF33D222ZA2B 
B 10% Maximum | -20°C ~ 85°C 2,200|80,-20] E | 8 [0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4245-ND 21 1.51 10.80 |DEBE33D222ZA2B 
; ae 3,300] +10 | B | 12 |0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4276-ND A1 2.99 21.38 |DEBB33D332KA3B 
E 20, -55% M -20°C ~ 85°C ; 
F 50--Bo"e Maximum} DOC BSC 4700| #10 | B | 15 [06 | 75 |5.0 | 490-4278-ND 47 3.43. 24.53 |DEBB33D472KA3B 
ao Mad TEC 4,700|80,-20] F | 9 [0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4256-ND 29° 242 15.18 | DEBF33D472ZA2B 
7 15, -30% Maximum _| 85°C ~ 128°C 4,700 | 80,-20] £ | 11 |06 | 5.0 | 5.0 | 490-4246-ND 28 2.10 14.98 |DEBE33D472ZA2B 
mn 10,000) 80,-20) F | 12 ]06 | 7.5 | 5.0 | 490-4254-ND 43 3.19 22.80 | DEBF33D103ZA3B 
- Ehiae 10,000/ 80,-20| E | 16 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4244-ND 50 3.67 26.20 | DEBE33D103ZA3B 
VDC | Cap. | Toler. |Temp.| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Murata 470 | «10 | B 06 6.0 | 490-4288-ND 21 1.58 11.25 |DEBB33F471KC3B 
(kv) | (pF) | % | Char. p Joa] F | T | PartNo. 1 10 100 | PartNo 70 | # 7 [06 | 7.5 | 6. ae ; 5B 11-25 if 
: 680 | +10 | B | 8 |06 | 75 | 6.0 | 490-4289-ND 24 1.79 12.80 |DEBB33F681KA3B 
DEA Series 1,000} +10 | B | 9 /06 | 7.5 | 6.0 | 490-4281-ND 29 2.411 15.05 |DEBB33F102KA3B 
125°C Guaranteed/Class 1 1,500} +10 | B | 11 06 | 7.5 | 6.0 | 490-4283-ND 35 2.60 18.60 | DEBB33F152KA3B 
Fig. 1 3.15 | 5'500| 80,-20| & | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4248-ND 28 2.05 14.68 | DEBE33F2227A3B 
82 5) st | 6 106) 50 140 | 490-4166-ND 461.19 850 | DEA1X3A820JA2B 2,200| +10 | B | 13 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4285-ND 52 3.80 27.18 | DEBB33F222KA3B 
100 Pe st | 6 foe | 50 | 40 | 490-4146-ND 47 123 875 | DEA1X3A101JA2B 3,300] +10 | B | 15 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4287-ND 66 4.88 34.85 | DEBB33F332KA3B 
yo | a5 | st | 6 foe! 50 | 40 | 490-4148-ND 47 126 9.00 | DEAIX3A121JA2B 4,700 | 80,-20 | E | 13 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4249-ND A7 3.44 24.60 | DEBE33F472ZA3B 
150] +5 | SL | 7 0.6] 5.0 | 4.0 | 490-4150-ND 18 1.35 9.63 | DEA1X3A151JA2B Fig. 2 
180 | +5 | SL | 7 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4152-ND 18 1.35 9.63 | DEA1X3A181JA2B 700 | +10 | B [45 ]05 | 5.0 | 4.0 | 490-4257-ND 171.28 9.18 |DEBB33A101KC1B 
220; #5 | SL | 8 (06) 5.0 | 4.0 | 490-4154-ND 49 142 10.18 | DEA1X3A221JA2B 150 | +10 | B 4.5 [0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4259-ND 18 1.30 9.25 |DEBB33A151KC1B 
270 +5 SL 9 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4156-ND 20 1.49 10.68 | DEA1X3A271JA2B 1 220 +10 B 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4261-ND 16 = © ©1.20 = 8.60 | DEBB33A221KC1B 
330 +5 SL | 10 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4158-ND 22 1.59 11.38 | DEA1X3A331JA2B 330 +10 B 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4263-ND 18 =©1.30 = 9.25 | DEBB33A331KC1B 
390 | +5 | SL | 10/06) 5.0 | 4.0 | 490-4160-ND 22 1.64 11.73 | DEA1X3A391JA2B 470 | +10 | B | 5 |05 | 5.0 | 4.0 | 490-4265-ND 17 1.23 8.80 |DEBB33A471KC1B 
470 +5 SL. | 1110.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4162-ND 23 1.72 12.28 | DEA1X3A471JA2B 1,000 | 80,-20 | E 5 [0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4239-ND 171.26 9.00 | DEBE33A102ZC1B 
1 560 +5 st | 12/06 | 7.5 | 4.0 | 490-4164-ND 26 ©1.92 13.70 | DEA1X3A561JA3B 100 | +10 B | 4.5 |0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4269-ND 19 1.41 10.10 |DEBB33D101KC1B 
10 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4145-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3A100JC1B 150 | +10 B | 4.5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4271-ND 30 © 2.22 15.83 | DEBB33D151KC1B 
12 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4147-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3A120JC1B 2 220 | +10 B | 4.5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4273-ND 18 =©1.36 = 9.73 | DEBB33D221KC1B 
15 45 SL | 4510.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4149-ND 416 © ©1.20 ~—-8.55 | DEA1X3A150JC1B 330 +10 B 5 |0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4275-ND 19 1.38 = 9.85 | DEBB33D331KC1B 
18 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4151-ND 16 119 8.48 | DEA1X3A180JC1B 1,000 | 80,-20 | F 5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4253-ND 19 1.40 10.03 | DEBF33D102ZC1B 
22 +5 SL. | 4510.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4153-ND 16 147 ~~ 8.38 | DEA1X3A220JC1B 100 +10 B 5 10.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4280-ND 20. 1.47 10.48 |DEBB33F101KCDB 
7 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4155-ND 16 1417 ~~ 8.38 | DEA1X3A270JC1B 150 +10 B 5 |0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4282-ND 20 1.45 10.35 | DEBB33F151KCDB 
33 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4157-ND 16 1417 ~~ 8.38 | DEA1X3A330JC1B 3.15 | 220 +10 B 5 |0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4284-ND 19 1.39 9.90 | DEBB33F221KCDB 
47 45 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4161-ND 16 0147 ~~ 8.35 | DEA1X3A470JC1B 330 +10 B 6 10.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4286-ND 20. 1.50 10.73 |DEBB33F331KC3B 
56 +5 SL 5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4163-ND 16 147 8.35 | DEA1X3A560JC1B 1,000 | 80, -20 E 7 (0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4247-ND 21 1.52 10.88 | DEBE33F102ZC3B 
68 | +5 | SL | 5 [05 | 5.0 | 4.0 | 490-4165-ND 16 1.19 8.48 | DEA1X3A680JC1B DEC Series 
10 | 45 | SL [45/05] 5.0 | 5.0 | 490-4167-ND 18 1.32 9.40 | DEA1X3D100JC1B Class 1, 2 
12 | 45 | SL | 45/05) 5.0 | 5.0 | 490-4169-ND 30. 2.21 15.78 | DEA1X3D120JC1B Fig. 1 
18) a8) SL [45/05 | 5.0 | 50 Ter aate pi, Bee en Denso ondG1e 400 | +10 | B | 9 [0.6 ]10.0] 7.0 | 490-4093-ND 39 2.88 20.55 |DECB33J101KC4B 
18 | 45 | SL | 45/05) 5.0 | 5.0 | 490-4173-ND 17 1.22 8.73 | DEA1X3D180JC1B 
Dees 150 | +10 | B | 9 [0.6 |10.0 | 7.0 | 490-4095-ND 39 2.91 20.78 |DECB33J151KC4B 
22 | +5 | SL [45/05 | 5.0 | 5.0 | 490-4175-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3D220JC1B 20 | 0 |B | 9 lee (100 | 70 ieotnesin a, calell?s30/on4| DECEIS D9 1KCIE 
27) 45 | SL | 4.5) 05 | 5.0 | 5.0 | 490-4177-ND 161.20 8.55 | DEA1X3D270JC1B 330 | +10 | B | 9 Jos |10.0| 7.0 |490-4097-ND 382.82 20.15 |DECB33J331KC4B 
33] 45 | SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4179-ND 16 1.20 8.60 | DEAIX3D330JC1B | | ¢3 | 470 | +10 | B_ | 10 06 | 10.0 | 7.0 | 490-4098-ND 38 2.80 20.00 |DECB33U471KC4B 
47 | 45 | SL | 6 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4183-ND 17 1.23 8.75 | DEA1X3D470JA2B ea0 | 10 1B 141 108 110.01 7.0 Wonennecsin sO gies 96-15 |DECRSSIBSIKCAB 
56 | +5 | SL | 6 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4185-ND 17 1.25 8.95 | DEA1X3D560JA2B 7 : alc : : : 
| tae = | st | 6 los) so | 50 Piooeneann Was 4.9 =a:40 | DEMADREOIAIS 1,000} +10 | B | 13 /0.6 | 10.0 | 7.0 | 490-4094-ND 56 4.14 29.60 |DECB33J102KC4B 
= ef eata : : 2 1,000 | 20,-55 | E | 11 /0.6 | 10.0 | 7.0 | 490-4100-ND 40 2.94 20.98 | DECE33J102ZC4B 
2) 45 | SL | 7 /0.6 | 5.0 | 5.0 (AOOMISENDE) = 191.87 9.78 | DEAIXSD820JA28 2,200 | 20,-55]} £ | 15 /0.6 |10.0| 7.0 | 490-4101-ND 705.13 36.63 |DECE33/2227C4B 
100) +5 | SL | 7 0.6] 5.0 | 5.0 | 490-4168-ND 19 1.37 9.78 | DEA1X3D101JA2B 
120 | +5 | SL | 8 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4170-ND 20 1.44 10.30 | DEA1X3D121JA2B DEH Series 
150) +5 | SL | 8 |0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4172-ND 20. 1.50 10.73 | DEA1X3D151JA2B © Guaranteed / Low Dissipation Factor 
180 | +5 | SL_| 9 |0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4174-ND 211.56 11.18 | DEA1X3D181JA2B Fig. 1 
220; 45 | SL | 10/06 | 5.0 | 5.0 | 490-4176-ND 244.74 12.40 | DEA1X3D221JA2B 220] +10 | R | 7 [06] 5.0 | 45 | 490-4104-ND 211.52 10.88 |DEHR33A221KA2B 
270 | +5 | SL | 11/06) 5.0 | 5.0 | 490-4178-ND 24 1.79 12.80 | DEA1X3D271JA2B 330 | +10 | R | 7 |06 | 5.0 | 4.5 | 490-4106-ND 21 1.52 10.88 |DEHR33A331KA2B 
330 | 45 | SL | 12/06) 7.5 | 5.0 | 490-4180-ND 27 2.00 14.28 | DEA1X3D331JA2B 470 | +10 | R | 7 |06 | 5.0 | 4.5 | 490-4108-ND 21 1.52 10.88 |DEHR33A471KA2B 
390 | 45 | SL | 13/06) 7.5 | 5.0 | 490-4182-ND 31 2.32 16.55 | DEA1X3D391JA3B 680 | +10 | R | 8 |06 | 5.0 | 4.5 | 490-4110-ND 23° 1.70 12.15 |DEHR33A681KA2B 
470 | +5 | SL | 14/06) 7.5 | 5.0 | 490-4184-ND 36 2.67 19.05 | DEA1X3D471JA3B 1 |1,000] #10 | R | 9 [06 | 5.0 | 4.5 | 490-4102-ND 24 1.75 12.48 |DEHR33A102KA2B 
560 | +5 | SL_| 15 |0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4186-ND Al 3.05 21.78 | DEAIX3D561JA3B 7,500; +10 | R | 11 [06 | 5.0 | 45 | 490-4103-ND 26 1.95 13.90 |DEHR33A152KA2B 
47 | +5 | SL | 7 [06 | 75 | 60 | 490-4205-ND 19° 1.40 9.98 | DEA1X3F470JA3B 2,200] #10 | R | 13 |0.6 | 7.5 | 4.5 | 490-4105-ND 36 2.68 19.18 |DEHR33A222KA3B 
68 | +5 | SL | 8 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4206-ND 21 1.51 10.80 | DEA1X3F680JA3B 3,300] #10 | R | 15 [0.6 | 7.5 | 4.5 | 490-4107-ND 44 3.24 23.18 |DEHR33A332KA3B 
g2 | +5 | SL | 8 /06) 7.5 | 6.0 | 490-4207-ND 21 1.58 11.25 | DEA1X3F820JA3B 4700| +10 | R [17 [0.6 | 7.5 | 4.5 | 490-4109-ND 523.85 27.48 |DEHR33A472KA3B 
100 +5 SL 9 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4190-ND 21 1.58 11.25 | DEA1X3F101JA3B 330 +10 R 8 106 | 7.5 | 5.0 | 490-4119-ND 23. «1.68 + 12.03 |DEHR33D331KA3B 
120 +5 SL | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4192-ND 23 1.66 11.85 | DEA1X3F121JA3B 390 +10 R 8 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4121-ND 23 1.68 12.03 |DEHR33D391KA3B 
315 | 150] 45 | SL | 11 [06 | 75 | 60 | 490-4194-ND 26 1.91 13.65 | DEAIX3F151JA3B 470 | «10 | R | 9 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4123-ND 23° 1.69 12.08 |DEHR33D471KA3B 
180) +5 | SL | 11]0.6| 7.5 | 6.0 | 490-4196-ND 28 2.03 14.48 | DEA1X3F181JA3B 560 | +10 | R | 9 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4125-ND 26 1.92 13.70 |DEHR33D561KA3B 
220} +5 | SL | 12/06) 7.5 | 6.0 | 490-4198-ND 34. 2.49 17.78 | DEA1X3F221JA3B 680 | +10 | R_ | 10 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4126-ND 26 190 13.58 |DEHR33D681KA3B 
270 | +5 SL | 14 /0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4200-ND AO 2.91 20.80 | DEA1X3F271JA3B 820 | +10 R [11 [06 | 7.5 | 5.0 | 490-4127-ND 28 2.04 14.55 [DEHR33D821KA3B 
330 | #5 |) SL | 15 0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4202-ND A2 3.07 21.90 | DEA1X3F331JA3B 1,000) +10 | R | 12 {0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4111-ND 381 © 2.26 16.15 |DEHR33D102KA3B 
390 | #5 | SL_| 16 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4204-ND 513.75 26.78 | DEA1X3F391JA3B 2 |1,200) +10 | R | 12 ]06 | 7.5 | 5.0 | 490-4112-ND 33 2.44 17.45 |DEHR33D122KA3B 
Fig. 2 4,500} +10 | R | 12 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4113-ND 33° 2.44 17.45 |DEHR33D152KA3B 
7) 391 25 1 St 145]05150) 40 | 490-4159-ND 464.17 8.35 | DEA1X3A390JC1B 1800; +10 | R_ | 14 [06 | 7.5 | 5.0 | 490-4114-ND AT 3.49 24.93 |DEHR33D182KA3B 
2 | 39 | 25 | st | 5 [05 | 5.0 | 5.0 | 490-4181-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3D390JC1B Soon a : ie He 7.5 ae Toes a ae ae pate 
10 | 25 | SL | 5 [05| 75 | 60 | 490-4189-ND 19 1.99 9.95 | DEATX3F100JCDB 700} + FOB u eed |e aly, ‘ ; a i 
rr 3,300] +10 | R | 19 [0.6 | 10.0 | 5.0 | 490-4120-ND 72 5.32 38.00 |DEHR33D332KA4B 
+5 | SL | 5 0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4191-ND 18 1.35 9.65 | DEA1X3F120JCDB 
is | a | sc | 5 los|75| 60 (edereinn 47. 427-905 | DEAIXFIE0ICDR 3,900] +10 | R | 20 |0.6 | 10.0 | 5.0 | 490-4122-ND 94 6.92 49.45 |DEHR33D392KA4B 
ia | as | sc | 5 los | 75 | 60 (eto ig: “aia “oes DEMARIeOICDE 4700| +10 | R | 21 [0.6 |10.0| 5.0 | 490-4124-ND 1.06 7.78 55.58 |DEHR33D472KA4B 
315 | 99 | 35 | st | 5 |05|75| 60 | 490-197-ND 181.32 9.45 | DEAIX3F220JCDB 7 on é : oe Le oF ae i. 1% ee pee eee 
27 | +5 | SL | 6 [06 | 7.5 | 6.00 | 490-4199-ND 17 1.23 8.80 | DEA1X3F270JC3B 7 7 aes sete . ‘ : 
70 | +10 | R | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4140-ND 29 2417 15.50 |DEHR33F471KA3B 
33 | 45 | SL | 6 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4201-ND 18 1.32 9.45 | DEA1X3F330JC3B 
39 = | sl e los! 75 | 80 Momeoann Wa. 430°. 698 BEAN ORIe0ICae 560 | +10 | R | 10 |06 | 7.5 | 6.0 | 490-4141-ND 33 2.43 17.33 |DEHR33F561KA3B 
= ic = s : : 680 | +10 | R_ | 11 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4142-ND 342.49 17.78 |DEHR33F681KA3B 
DEB Series 315 | 820] 210 ] R | 12 [06 | 7.6 | 6.0 | 490-4143-ND 43 3.14 22.40 |DEHR33F821KA3B 
Class 2 “> 14.000] +10 | R | 13 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4128-ND 49 3.61 25.75 |DEHR33F102KA3B 
Fig. 1 4,200} +10 | R | 14 J06 | 7.5 | 6.0 | 490-4129-ND 64 4.69 33.50 | DEHR33F122KA3B 
a 1,500} +10 | R | 15 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4131-ND 66 4.88 34.85 |DEHR33F152KA3B 
OT ai |B] G [05] SO) 40 | davaz6r-ND iG 1.21 863 | DEBBOGAGOIKAZD tam | 210 | R_[16 [os |78 [60 [as0atagND 78 S78 ate |DERROGFIBONASE 
11500 +10 B 8 |0.6 15.0 | 4.0 | 490-4260-ND 18 1.36 9.73 | DEBB33A152KA2B 2,200) +10 R | 17 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4135-ND 80 5.89 42.10 | DEHR33F222KA3B 
2200] «10 | 8 | 9 |o6| 50 | 40 | 490-4262-ND ‘O14 156 11.13 | DEBB33A222KA2B 2700| +10 | R_ | 19 [0.6 |10.0| 6.0 | 490-4137-ND _—'1.01_—_7.44 ‘53.13 |DEHR33F272KA4B 
2,200| 80,-20| F | 6 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4251-ND 171.25 8.93 | DEBF33A2227A2B Fig. 2 
1 [2200] 80,-20; E | 7 [06] 5.0 | 4.0 | 490-4241-ND 171.27 9.08 | DEBE33A2227A2B > | 220] #10 | R | 7 [60] 75 ] 6.0 | 490-4115-ND 22 1.62 11.58 |DEHR33D221KC3B 
3,300) +10 | B | 10]0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4264-ND 23° 1.72 12.28 | DEBB33A332KA2B 270 | +10 | R_ | 7 |60 | 7.5 | 5.0 | 490-4117-ND 221.62 11.58 |DEHR33D271KC3B 
4,700) +10 | B | 120.6 | 7.5 | 4.0 | 490-4266-ND 26 1.90 13.58 | DEBB33A472KA3B 750 | +10 | R | 7 [601/75 | 60 | 490-4130-ND 24 1.76 12.55 |DEHR33F151KC3B 
4,700] 80,-20} F | 7 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4252-ND 20 1.46 10.40 | DEBF33A472ZA2B aig | 180 | #10 | R | 7 |60 | 75 | 60 | 490-4192-ND 25 1.86 13.25 |DEHR33F181KC3B 
4,700] 80,-20} E | 9 0.6] 5.0 | 4.0 | 490-4242-ND 21 1.55 11.05 | DEBE33A472ZA2B 19 | 500 | 210 | R | 7 {6.0 ]|7.5 | 6.0 | 490-4134-ND (241.76 12.55 | DEHR33F221KC3B 
6800) +10 | B | 15 |0.6 | 7.5 | 4.0 | 490-4268-ND 40 2.95 21.05 | DEBB33A682KA3B 270 | x10 | R | 7 |6.0 175 | 6.0 | 490-4136-ND 24 1.76 12.55 | DEHR33F271KC3B 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors — cum series 


(Comonitear ih Bierce GJM Series: The Murata GJM Series is a high Q, ultra small capacitor series for high frequency Sn Ceramics 
= - applications in the 500MHz ~ 10GHz range, suitable for VCO and PA Module applications. The GJM é 
. Dimensions — mm LE Series of capacitors are made with copper electrodes for low ESR and low power consumption due to the Sn 
Size g ne T high Q (low loss) performance. This series is offered in EIA sizes 0201 and 0402. Features: ° Better 
Code L w Ld (min) Gi Q and low ESR at VHF, UHF and microwave frequencies * Copper inner electrode * Low power | 
0201 | 0.6+-0.03 | 0.3-0.03 | 0.1 ~ 0.2 0.2 g consumption, yield ratio improvement due to the better Q or lower ESR * VCO or PA module applications Ae 
0402 | 1.0+-0.05 | 0.5+-0.05 | 0.15~0.3 | 0.4 Ww Operating Temperature Range: * COG (NPO): -55°C ~ 125°C Electrode (Cu) 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-75pF 490-3052-1-ND 73 4.29 12.38 490-3052-2-ND 15,000 12.00/M GJM0335C1ER75CB01D 
1.0pF 490-3053-1-ND 80 4.75 13.69 490-3053-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1ROCB01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3054-1-ND 80 4.75 13.69 490-3054-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R1CB01D 
1.2pF 490-3055-1-ND 80 4.75 13.69 490-3055-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R2CB01D 
1.3pF 490-3056-1-ND -80 4.75 13.69 490-3056-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R3CB01D 
1.5pF 490-3057-1-ND 80 4.75 13.69 490-3057-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R5CB01D 
1.6pF 490-3058-1-ND 80 4.75 13.69 490-3058-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R6CB01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-3059-1-ND 80 4.75 13.69 490-3059-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R8CB01D 
2.0pF 490-3060-1-ND 80 4.75 13.69 490-3060-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2ROCB01D 
2.2pF 490-3061-1-ND -80 4.75 13.69 490-3061-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R2CB01D 
2.4pF 490-3062-1-ND 80 4.75 13.69 490-3062-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R4CB01D 
0201 COG 25 2.7pF 490-3063-1-ND 80 4.75 13.69 490-3063-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R7CB01D 
(NPO) 3.0pF +.25pF 0.3 490-3064-1-ND 80 4.75 13.69 490-3064-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3ROCB01D 
3.3pF 490-3065-1-ND 80 4.75 13.69 490-3065-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3R3CB01D 
3.6pF 490-3066-1-ND -80 4.75 13.69 490-3066-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3R6CB01D 
3.9pF 490-3067-1-ND 80 4.75 13.69 490-3067-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3R9CB01D 
4.0pF 490-3068-1-ND 80 4.75 13.69 490-3068-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E4ROCB01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3069-1-ND 80 4.75 13.69 490-3069-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E4R3CB01D 
4.7pF 490-3070-1-ND 80 4.75 13.69 490-3070-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E4R7CB01D 
5.0pF 490-3071-1-ND -80 4.75 13.69 490-3071-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E5ROCB01D 
5.1pF 490-3072-1-ND 80 4.75 13.69 490-3072-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E5R1CB01D 
5.6pF +.25pF 03 490-3073-1-ND 80 4.75 13.69 490-3073-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E5R6CB01D 
6.0pF . c 490-3074-1-ND 80 4.75 13.69 490-3074-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E6ROCB01D 
6.8pF 490-3076-1-ND -80 4.75 13.69 490-3076-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E6R8CB01D 
1.0pF 490-3083-1-ND 84 4.94 14.25 490-3083-2-ND 10,000 14.00/M GJM1555C1H1ROCB01D 
1.1pF 490-3084-1-ND 62 3.64 10.50 490-3084-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R1CB01D 
1.2pF +.25pF 0.5 490-3085-1-ND 62 3.64 10.50 490-3085-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R2CB01D 
1.3pF 490-3086-1-ND 62 3.64 10.50 490-3086-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R3CB01D 
1.5pF 490-3087-1-ND 62 3.64 10.50 490-3087-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R5CB01D 
1.6pF 490-3088-1-ND 62 3.64 10.50 490-3088-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R6CB01D 
1.8pF 490-3089-1-ND 62 3.64 10.50 490-3089-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R8CB01D 
2.0pF +.25pF 0.5 490-3090-1-ND 62 3.64 10.50 490-3090-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2ROCB01D 
2.2pF 490-3091-1-ND 62 3.64 10.50 490-3091-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2R2CB01D 
2.4pF 490-3092-1-ND 62 3.64 10.50 490-3092-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2R4CB01D 
2.7pF 490-3093-1-ND 62 3.64 10.50 490-3093-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2R7CB01D 
3.0pF 490-3094-1-ND 62 3.64 10.50 490-3094-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3ROCB01D 
3.3pF +.25pF 0.5 490-3095-1-ND 62 3.64 10.50 490-3095-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3R3CB01D 
3.6pF 490-3096-1-ND 62 3.64 10.50 490-3096-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3R6CB01D 
CoG 3.9pF 490-3097-1-ND 62 3.64 10.50 490-3097-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3R9CB01D 
0402 (NPO) 50 4.0pF 490-3098-1-ND 62 3.64 10.50 490-3098-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H4ROCB01D 
4.3pF 490-3099-1-ND 62 3.64 10.50 490-3099-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H4R3CB01D 
4.7pF +.25pF 0.5 490-3100-1-ND 62 3.64 10.50 490-3100-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H4R7CB01D 
5.0pF 490-3101-1-ND 62 3.64 10.50 490-3101-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H5ROCB01D 
5.1pF 490-3102-1-ND 62 3.64 10.50 490-3102-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H5R1CB01D 
5.6pF 490-3103-1-ND 62 3.64 10.50 490-3103-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H5R6CB01D 
6.0pF 490-3104-1-ND 62 3.64 10.50 490-3104-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H6ROCB01D 
6.2pF +.25pF 0.5 490-3105-1-ND 62 3.64 10.50 490-3105-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H6R2CB01D 
6.8pF 490-3106-1-ND 62 3.64 10.50 490-3106-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H6R8CB01D 
7.0pF 490-3107-1-ND 62 3.64 10.50 490-3107-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H7ROCB01D 
7.5pF +.25pF 490-3108-1-ND 62 3.64 10.50 490-3108-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H7R5CB01D 
9.0pF +.25pF 490-3111-1-ND 62 3.64 10.50 490-3111-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H9ROCB01D 
9.1pF +.25pF 05 490-3112-1-ND 62 3.64 10.50 490-3112-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H9R1CB01D 
12pF +5% Zs 490-3115-1-ND 62 3.64 10.50 490-3115-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H120JB01D 
15pF +5% 490-3117-1-ND 62 3.64 10.50 490-3117-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H150JB01D 
18pF +5% 490-3119-1-ND 62 3.64 10.50 490-3119-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H180JB01D 


Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays — an series 


GNM Series: Murata’s capacitor array offering (GNM Series) includes the following benefits: * Placement Si Dimensions =imm oe 
cost savings (one placement cycle instead of four or two) * High density mounting due to real estate savings cade L WwW P L 
* Capacitor arrays offered in two or four capacitor components Features: * High density mounting due to 0504 7.372015 7,020.15 0.6420.05 > 
mounting space saving * Mounting cost saving Applications: * General electronic equipment * Cellular 1.0+0.1 (2-element) pt 
phones, pagers, camcorders, personal computers, LCD Operating Temperature Range: * X7R: -55°C ~ 0805 2.020.15 1.2500.15 0.5+0.05 (4-element) Pp ae 
125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 1206 3.240.15 1.6+0.15 0.8+0.1 New 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2-Elements 
25 2200pF 490-3399-1-ND 57 4.86 20.25 490-3399-2-ND 4,000 23.00/M GNM1M2R71E222MA01D 
25 4700pF 490-3400-1-ND 57 4.86 20.25 490-3400-2-ND 4,000 23.00/M GNM1M2R71E472MA01D 
X7R 25 10000pF +20% 0.6 490-3401-1-ND 57 4.86 20.25 490-3401-2-ND 4,000 23.00/M GNM1M2R71E103MA01D 
0504 16 22000pF 490-3402-1-ND 61 5.22 21.75: 490-3402-2-ND 4,000 24.00/M GNM1M2R71C223MA01D 
16 47000pF 490-3403-1-ND 64 5.49 22.88 490-3403-2-ND 4,000 26.00/M GNM1M2R71C473MA01D 
10 AF 0.6 490-3404-1-ND 62 5.34 22.25 490-3404-2-ND 4,000 25.00/M GNM1M2R61A104MA01D 
X5R 10 1.0UF +20% 0.8 490-3405-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3405-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R61A105ME14D 
6.3 1.0uF 0.8 490-3406-1-ND 68 5.82 24.25 490-3406-2-ND 4,000 27.00/M GNM1M2R60J105ME12D 
0805 X5R 16 1.0UF +£20% 0.85 490-3414-1-ND 1.06 9.06 37.75 490-3414-2-ND 4,000 42.00/M GNM212R61C105MA16D 
10 1.0uF : 490-3413-1-ND 1.00 8.61 35.88 490-3413-2-ND 4,000 40.00/M GNM212R61A105MA13D 
4-Elements 
50 1000pF 0.6 490-3407-1-ND 92 7.86 32.75 490-3407-2-ND 4,000 37.00/M GNM214R71H102MA01D 
25 2200pF 0.6 490-3408-1-ND 98 8.40 35.00 490-3408-2-ND 4,000 39.00/M GNM214R71E222MA01D 
0805 X7R 25 4700pF +£20% 0.6 490-3409-1-ND 98 8.40 35.00 490-3409-2-ND 4,000 39.00/M GNM214R71E472MA01D 
25 10000pF 0.6 490-3410-1-ND 92 7.86 32.75 490-3410-2-ND 4,000 37.00/M GNM214R71E103MA01D 
16 22000pF 0.85 490-3411-1-ND 1.03 8.79 36.63 490-3411-2-ND 4,000 41.00/M GNM214R71C223MA01D 
16 47000pF 0.85 490-3412-1-ND 96 8.22 34.25 490-3412-2-ND 4,000 38.00/M GNM214R71C473MA01D 
16 47000pF 1.0 490-3443-1-ND 2.11 18.06 75.25 490-3443-2-ND 3,000 84.00/M GNM314R71C473MA01L 
1206 X7R 16 68000pF +20% 1.0 490-3444-1-ND 2.75 23.55 98.13 490-3444-2-ND 3,000 109.90/M GNM314R71C683MA01L 
6.3 1.0UF 1.15 490-3446-1-ND 3.03 25.98 108.25 490-3446-2-ND 3,000 121.00/M GNM314R70J105MA01L. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


fanorator th Electrontes 


Size Dimensions - mm 
GRM Series: engineers to downsize designs with various package options. This Code L Ww e 
The Murata GRM series is a complete line of ceramic chip capacitors _ line of high volumetric multilayer capacitance ceramic chip capacitors [i995 | o4 | 02 |007~0414 
with a wide range of voltages and sizes. These capacitors have (MLCC) has excellent high frequency noise absorption performance |—>>-—>-— 52 papa 1 1 
temperature characteristics ranging from COG to Z5U. GRM series compared to Ta and Al caps. For bypass/decoupling applications, - - _ 
is offered with a Nickel (Ni) barrier termination plated with Tin (Sn), MLCC is equivalent to 1/2 to 1/5 the capacitance value of aTa | 0402 | 1 0.5 | 0.15 ~ 0.3 
highly resistant to migration. Stringent dimensional tolerances allow Capacitor because impedance (ESR) of MLCC is lower at higher 0603 16 0.8 0.2 ~0.5 
highly reliable, high-speed automatic chip placement on PCBs. frequencies (above 100kHz) Consider Murata Hi-Cap as your Ta 0805 2 1.25 0.2 ~ 0.7 
GRM Hi-Cap Series: capacitor replacement. 1208 22 18 93-08 LL. ee Ww ' 
The Murata Hi-Cap, Ta replacement product lineup is available Operating Temperature Range: 1808 145 2 03 T 
with capacitance of 1yF and larger, in voltages of 6.3V ~ 50V. Why * COG (NPO): -55°C ~ 125°C * U2J: 25°C ~ 85°C * X7R: -55°C ~ = - 7 
use ceramic chips over Ta and Al capacitors? Ceramic chips offer 125°C * X6S: -55°C ~ 105°C * X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 1812 4.5 3.2 0.3 
better reliability, electrical performance, no polarity, and allow design 85°C * Z5U: 10°C ~ 85°C 2220 5.7 5 0.3 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
7.5pF +0.5pF 0.2 490-4502-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 490-4502-2-ND 20,000 86.40/M GRM0225C1C7R5DD04D 
8pF +0.5pF 0.2 490-4503-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4503-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C8RODD01D 
8.2pF +0.5pF 0.2 490-4504-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4504-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C8R2DD01D 
QpF +0.5pF 0.2 490-4505-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4505-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C9RODD01D 
9.1pF +0.5pF 0.2 490-4506-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4506-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C9R1DD01D 
10pF +5% 0.2 490-4507-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4507-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C100JD01D 
11pF +5% 0.2 490-4508-1-ND 217 12.81 36.94 | 490-4508-2-ND 20,000 35.46/M GRM0225C1C110JD01D 
CoG 16 12pF +5% 0.2 490-4509-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4509-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C120JD01D 
(NPO) 13pF 25% 0.2 490-4510-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4510-2-ND 20,000 | 43.22/M | GRM0225C1C130JD01D 
15pF +5% 0.2 490-4511-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4511-2-ND 20,000 37.98/M GRM0225C1C150JD04D 
18pF +5% 0.2 490-4525-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4525-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C1C180JD01D 
01005 22pF +5% 0.2 490-4526-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4526-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C220JD01D 
27pF +5% 0.2 490-4527-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4527-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C270JD01D 
39pF 45% 0.2 490-4529-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4529-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C390JD01D 
47pF +5% 0.2 490-4530-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4530-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C01C470JD01D 
680pF +10% 0.2 490-4531-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4531-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J681KE19D 
1000pF +10% 0.2 490-4532-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-4532-2-ND 20,000 37.00/M GRM022R60J102KE19D 
1500pF +10% 0.2 490-4533-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4533-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J152KE19D 
X5R 63 2200pF +10% 0.2 490-4534-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4534-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J222KE19D 
f 3300pF +10% 0.2 490-4535-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4535-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J332KE19D 
4700pF +10% 0.2 490-4536-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4536-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J472KE19D 
6800pF +10% 0.2 490-4537-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-4537-2-ND 20,000 37.44/M GRM022R60J682KE19D 
10000pF +10% 0.2 490-4538-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-4538-2-ND 20,000 37.00/M GRM022R60J103KE19D 
-5pF +.25pF 0.3 490-1241-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1241-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1ER50CD01D 
1.0pF +.25pF 0.3 490-3122-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3122-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1ROCD01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3123-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3123-2-ND 15,000 3.60/M GRM0335C1E1R1CD01D 
1.2pF +.25pF 0.3 490-1242-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1242-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1R2CD01D 
1.3pF +.25pF 0.3 490-3124-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3124-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E1R3CD01D 
1.5pF +.25pF 0.3 490-1243-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1243-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1R5CD01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-1244-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1244-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1R8CD01D 
2.0pF +.25pF 0.3 490-1245-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1245-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E2ROCD01D 
2.2pF +.25pF 0.3 490-1246-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1246-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E2R2CD01D 
2.4pF +.25pF 0.3 490-1247-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1247-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E2R4CD01D 
3.0pF +.25pF 0.3 490-3127-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3127-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E3ROCD01D 
3.3pF +.25pF 0.3 490-1248-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1248-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E3R3CD01D 
3.6pF +.25pF 0.3 490-1249-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1249-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E3R6CD01D 
4.0pF +.25pF 0.3 490-3129-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3129-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E4ROCD01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3130-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3130-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E4R3CD01D 
4.7pF +.25pF 0.3 490-3131-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3131-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E4R7CD01D 
5.0pF +.25pF 0.3 490-3132-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3132-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E5ROCD01D 
5.1pF +.5pF 0.3 490-3133-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3133-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E5R1DD01D 
CoG 25 6.0pF +.5pF 0.3 490-3135-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3135-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E6RODD01D 
(NPO) 7.0pF +.5pF 0.3 490-1250-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1250-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E7RODD01D 
8.0pF +.5pF 0.3 490-3139-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3139-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E8RODD01D 
9.0pF +.5pF 0.3 490-1251-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1251-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E9RODD01D 
10pF +5% 0.3 490-3142-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3142-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E100JD01D. 
12pF +5% 0.3 490-3144-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3144-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E120JD01D 
13pF +5% 0.3 490-3145-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3145-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E130JD01D 
15pF +5% 0.3 490-3146-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3146-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E150JD01D 
18pF 45% 0.3 490-3148-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3148-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E180JD01D 
20pF 45% 0.3 490-1252-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1252-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E200JD01D 
22pF +5% 0.3 490-1253-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1253-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E220JD01D 
24pF +5% 0.3 490-3149-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3149-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E240JD01D. 
27pF +5% 0.3 490-3150-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3150-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E270JD01D 
30pF +5% 0.3 490-1254-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1254-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E300JD01D 
0201 33pF +5% 0.3 490-1255-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1255-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E330JD01D 
39pF +5% 0.3 490-3152-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3152-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E390JD01D 
47pF +5% 0.3 490-1256-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1256-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E470JD01D. 
68pF +5% 0.3 490-3157-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3157-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E680JD01D 
82pF +5% 0.3 490-1257-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1257-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E820JD01D 
100pF +5% 0.3 490-3160-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3160-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E101JD01D. 
U2J 50 15pF +5% 0.3 490-3883-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-3883-2-ND 15,000 8.00/M GRM0337U1H150JD01D 
25 100pF +5% 0.3 490-3882-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-3882-2-ND 15,000 8.00/M GRM0337U1E101JD01D 
100pF +10% 0.3 490-3172-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3172-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E101KA01D 
150pF +10% 0.3 490-3174-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3174-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E151KA01D 
220pF +10% 0.3 490-3176-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3176-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E221KA01D 
330pF +10% 0.3 490-3178-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3178-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E331KA01D 
25 470pF +10% 0.3 490-3180-1-ND -26 1.56 4.50 | 490-3180-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E471KA01D 
680pF +10% 0.3 490-3182-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3182-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E681KA01D 
820pF +10% 0.3 490-3183-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3183-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E821KA01D 
1000pF +10% 0.3 490-3184-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3184-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E102KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3185-1-ND -26 1.56 4.50 | 490-3185-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E152KA01D 
100pF +10% 0.3 490-1258-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1258-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C101KD01D 
X7R 150pF +10% 0.3 490-3186-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3186-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71C151KD01D. 
220pF +10% 0.3 490-3187-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3187-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71C221KD01D. 
16 330pF +10% 0.3 490-3189-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3189-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71C331KD01D 
470pF +10% 0.3 490-1259-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1259-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R71C471KD01D. 
680pF +10% 0.3 490-1260-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1260-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C681KD01D 
1000pF +10% 0.3 490-1261-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1261-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R71C102KD01D 
3300pF +10% 0.3 490-3191-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3191-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71C332KA88D 
4700pF +10% 0.3 490-3192-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3192-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3193-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3193-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3194-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3194-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71A103KA01D 
6.3 10000pF +10% 0.3 490-1262-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1262-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R70J103KA01D 
x6S 4 68000pF +10% 0.3 490-4513-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-4513-2-ND 15,000 6.00/M GRM033C80G683KE19D 
Apr +10% 0.3 490-4514-1-ND 43 2.54 7.31__| 490-4514-2-ND 15,000 7.00/M GRM033C80G104KE19D 
1500pF £10% 0.3 490-3161-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3161-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A152KA01D 
X5R 10 2200pF +10% 0.3 490-3162-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3162-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A222KA01D 
3300pF +10% 0.3 490-3163-1-ND -26 1.56 4.50 | 490-3163-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A332KA01D 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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: . . . Digi@Reel” RoHS 
| Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Omis 
fanoniter én Electronces 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
4700pF +10% 0.3 490-3164-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3164-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3165-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3165-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3166-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3166-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A103KA01D 
X5R 15000pF +10% 0.3 490-3168-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3168-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R60J153KE01D 
0201 22000pF +10% 0.3 490-3169-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3169-2-ND 15,000 5.00/M GRMO033R60J223KE01D 
6.3 33000pF +10% 0.3 490-3170-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3170-2-ND 15,000 6.00/M GRM033R60J333KE01D 
68000pF +10% 0.3 490-3171-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3171-2-ND 15,000 6.00/M GRMO033R60J683KE 19D 
ANF +10% 0.3 490-3167-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-3167-2-ND 15,000 7.00/M GRM033R60J104KE19D 
Y5V 10 4700pF +80%, -20% 0.3 490-3197-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3197-2-ND 15,000 6.00/M GRM033F51A472ZD01D 
10000pF +80%, -20% 0.3 490-3195-1-ND 40 2.34 6.75 _| 490-3195-2-ND 15,000 6.00/M GRM033F51A103ZD01D. 
.5pF +.25pF 0.5 490-1263-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1263-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1HR50CZ01D. 
.75pF +.25pF 0.5 490-1264-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1264-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1HR75CZ01D. 
1.2pF +.25pF 0.5 490-1265-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1265-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H1R2CZ01D. 
1.5pF +.25pF 0.5 490-1266-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1266-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H1R5CZ01D. 
1.8pF +.25pF 0.5 490-3203-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3203-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H1R8CZ01D 
2.2pF +.25pF 0.5 490-1267-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1267-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.5 490-1268-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1268-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H2R4CZ01D. 
2.7pF +.25pF 0.5 490-1269-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1269-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H2R7CZ01D. 
3.0pF +.25pF 0.5 490-3205-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3205-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H3ROCZ01D. 
3.3pF +.25pF 0.5 490-1270-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1270-2-ND 10,000 3.60/M GRM1555C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.5 490-1271-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1271-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.5 490-1272-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1272-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H3R9CZ01D. 
4.0pF +.25pF 0.5 490-3206-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3206-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H4ROCZ01D. 
4.7pF +.25pF 0.5 490-1273-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1273-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H4R7CZ01D. 
5.0pF +.25pF 0.5 490-1274-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1274-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H5ROCZ01D. 
5.1pF +.5pF 0.5 490-3208-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3208-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H5R1DZ01D. 
5.6pF +.5pF 0.5 490-1275-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1275-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H5R6DZ01D. 
6.0pF +.5pF 0.5 490-3209-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3209-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H6RODZ01D. 
6.8pF +.5pF 0.5 490-1276-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1276-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.5 490-1277-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1277-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.5 490-3211-1-ND -18 1.04 3.00 | 490-3211-2-ND 10,000 3.00/M GRM1555C1H7R5DZ01D. 
8.0pF +.5pF 0.5 490-3212-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3212-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H8RODZ01D 
9.0pF +.5pF 0.5 490-3214-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3214-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H9RODZ01D. 
10pF +5% 0.5 490-1278-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1278-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H100JZ01D 
12pF +5% 0.5 490-1279-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1279-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H120JZ01D 
15pF +5% 0.5 490-1280-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1280-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H150JZ01D 
18pF +5% 0.5 490-1281-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1281-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H180JZ01D 
20pF +5% 0.5 490-1282-1-ND .33 1.95 5.63 | 490-1282-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H200JZ01D 
coG 22pF +5% 0.5 490-1283-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1283-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H220JZ01D 
(NPO) 50 24pF +5% 0.5 490-3219-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-3219-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H240JZ01D 
27pF +5% 0.5 490-1284-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1284-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H270JZ01D 
30pF +5% 0.5 490-1285-1-ND .33 1.95 5.63 | 490-1285-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H300JZ01D 
33pF +5% 0.5 490-3220-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3220-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H330JZ01D 
39pF +5% 0.5 490-1286-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1286-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H390JZ01D 
43pF +5% 0.5 490-3222-1-ND -39 2.28 6.56 | 490-3222-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H430JZ01D 
47pF +5% 0.5 490-1287-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1287-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H470JZ01D 
51pF +5% 0.5 490-3223-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-3223-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H510JZ01D 
56pF +5% 0.5 490-1288-1-ND 21 1.24 3.56 | 490-1288-2-ND 10,000 3.00/M GRM1555C1H560JD01D 
68pF +5% 0.5 490-1289-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1289-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H680JZ01D 
75pF +5% 0.5 490-3225-1-ND -33 1.95 5.63 | 490-3225-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H750JZ01D 
82pF +5% 0.5 490-1290-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1290-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H820JZ01D 
100pF +5% 0.5 490-3458-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3458-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H101JZ01D 
110pF +5% 0.5 490-3227-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3227-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H111JA01D. 
120pF +5% 0.5 490-1292-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1292-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H121JA01D. 
150pF +5% 0.5 490-3229-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3229-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H151JA01D. 
160pF +5% 0.5 490-3230-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3230-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H161JA01D 
180pF +5% 0.5 490-3231-1-ND -36 2.15 6.19 | 490-3231-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H181JA01D. 
200pF +5% 0.5 490-3232-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3232-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H201JA01D. 
0402 220pF +5% 0.5 490-1293-1-ND .37 2.21 6.38 | 490-1293-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H221JA01D. 
270pF +5% 0.5 490-1294-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-1294-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H271JA01D. 
330pF +5% 0.5 490-1295-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-1295-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H331JA01D. 
390pF +5% 0.5 490-1296-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1296-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H391JA01D. 
470pF +5% 0.5 490-1297-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1297-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H471JA01D. 
510pF +5% 0.5 490-3237-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-3237-2-ND 10,000 9.00/M GRM1555C1H511JA01D. 
560pF +5% 0.5 490-3238-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3238-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H561JA01D. 
620pF +5% 0.5 490-3239-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-3239-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H621JA01D 
680pF +5% 0.5 490-3240-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3240-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H681JA01D. 
820pF +5% 0.5 490-3242-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3242-2-ND 10,000 10.00/M GRM1555C1H821JA01D. 
1000pF +5% 0.5 490-3244-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3244-2-ND 10,000 12.00/M GRM1555C1H102JA01D. 
100 4700pF +£10% 0.5 490-3885-1-ND 231 1.82 5.25 | 490-3885-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R72A472KA01D 
220pF +10% 0.5 490-1298-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1298-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H221KA01D 
270pF +10% 0.5 490-1299-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1299-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H271KA01D 
470pF +10% 0.5 490-1300-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1300-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H471KA01D 
560pF +10% 0.5 490-1301-1-ND AI 2.41 6.94 | 490-1301-2-ND 10,000 6.66/M GRM155R71H561KA01D 
680pF +10% 0.5 490-1302-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1302-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H681KA01D 
820pF +10% 0.5 490-3250-1-ND 28 1.63 4.69 | 490-3250-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.5 490-1303-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1303-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H102KA01D 
1200pF +10% 0.5 490-1304-1-ND .30 1.76 5.06 | 490-1304-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H122KA01D 
50 1500pF +10% 0.5 490-3245-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-3245-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H152KA01D 
2200pF +10% 0.5 490-1305-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1305-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H222KA01D 
2700pF +10% 0.5 490-1306-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1306-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H272KA01D 
3900pF +10% 0.5 490-1307-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1307-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.5 490-1308-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1308-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-4515-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-4515-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H682KA88D 
X7R 10000pF +10% 0.5 490-4516-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-4516-2-ND 10,000 3.00/M GRM155R71H103KA88D 
15000pF +10% 0.5 490-4517-1-ND tl 1.82 5.25 | 490-4517-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H153KA12D 
22000pF +10% 0.5 490-3884-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3884-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H223KA12D 
4700pF +10% 0.5 490-1309-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1309-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71E472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-1310-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-1310-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71E682KA01D 
8200pF +10% 0.5 490-1311-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1311-2-ND 10,000 8.64/M GRM155R71E822KA01D 
25 10000pF +10% 0.5 490-1312-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1312-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71E103KA01D 
15000pF +10% 0.5 490-3251-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3251-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71E153KA61D 
22000pF +£10% 0.5 490-3252-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3252-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71E223KA61D 
33000pF +10% 0.5 490-3253-1-ND A6 2.73 7.88 | 490-3253-2-ND 10,000 8.00/M GRM155R71E333KA88D 
47000pF +10% 0.5 490-3254-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3254-2-ND 10,000 6.00/M GRM155R71E473KA88D 
10000pF +10% 0.5 490-1313-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1313-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71C103KA01D 
16 15000pF +10% 0.5 490-1314-1-ND .30 1.76 5.06 | 490-1314-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71C153KA01D 
22000pF +10% 0.5 490-3256-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-3256-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71C223KA01D 
AF +10% 0.5 490-3261-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-3261-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71C104KA88D 
10 33000pF +10% 0.5 490-1315-1-ND 37 2.21 6.38 | 490-1315-2-ND 10,000 6.00/M GRM155R71A333KA01D 
47000pF +10% 0.5 490-1316-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1316-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71A473KA01D 
68000pF +10% 0.5 490-1317-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1317-2-ND 10,000 15.00/M GRM155R61A683KA01D 
X5R 10 AF +10% 0.5 490-1318-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1318-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R61A104KA01D 
.22UF +10% 0.5 490-3910-1-ND at 4.55 13.13 | 490-3910-2-ND 10,000 13.00/M GRM155R61A224KE19D 
-33pF +10% 0.5 490-3263-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3263-2-ND 10,000 15.00/M GRM155R61A334KE15D 
(Continued) 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
A7UF +10% 0.5 490-3264-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-3264-2-ND 10,000 14.00/M GRM155R61A474KE15D 
1pF +10% 0.5 490-3890-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3890-2-ND 10,000 12.00/M GRM155R61A105KE15D 
.33UF +10% 0.5 490-3265-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3265-2-ND 10,000 15.00/M GRM155R60J334KE01D 
X5R 6.3 A7UF +10% 0.5 490-3266-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-3266-2-ND 10,000 14.00/M GRM155R60J474KE19D 
1.0uF +10% 0.5 490-1320-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1320-2-ND 10,000 11.00/M GRM155R60J105KE19D 
1.0UF +20% 0.5 490-1319-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-1319-2-ND 10,000 13.00/M GRM155R60J105ME19D 
2.2uF +20% 0.5 490-4519-1-ND 3.65 21.58 62.25 | 490-4519-2-ND 10,000 47.00/M GRM155R60J225ME15D 

4 2.2UF +20% 0.5 490-4518-1-ND 3.65 21.58 62.25 | 490-4518-2-ND 10,000 47.00/M GRM155R60G225ME15D 

2200pF +80, -20% 0.5 490-1321-1-ND 30 1.76 5.06 | 490-1321-2-ND 10,000 5.00/M GRM155F51H222ZA01D 

50 4700pF +80, -20% 0.5 490-1322-1-ND 30 1.76 5.06 | 490-1322-2-ND 10,000 5.00/M GRM155F51H472ZA01D 

10000pF +80, -20% 0.5 490-1323-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1323-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51H103ZA01D 

0402 10000pF +80, -20% 0.5 490-1324-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1324-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E103ZA01D 
25 22000pF +80, -20% 0.5 490-1325-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1325-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-3270-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3270-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E473ZA01D 

AF +80, -20% 0.5 490-3271-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3271-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E104ZA01D 

Ysv 22000pF +80, -20% 0.5 490-3272-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3272-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51C223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-1326-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1326-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51C473ZA01D 

16 YF +80, -20% 0.5 490-1327-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1327-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51C104ZA01D 

.22UF +80, -20% 0.5 490-3273-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3273-2-ND 10,000 6.00/M GRM155F51C224ZA01D 

A7UF +80, -20% 0.5 490-3274-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-3274-2-ND 10,000 7.00/M GRM155F51C474ZA01D 

40 .S3UF +80, -20% 0.5 490-3275-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3275-2-ND 10,000 11.52/M GRM155F51A334ZE01D 

A7UF +80, -20% 0.5 490-3276-1-ND AZ 2.80 8.06 | 490-3276-2-ND 10,000 8.00/M GRM155F51A474ZE01D 

63 YF +80, -20% 0.5 490-3277-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3277-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F50J104ZA01D. 

: -68uF +80, -20% 0.5 490-3278-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3278-2-ND 10,000 12.78/M GRM155F50J684ZE01D. 
10pF +.25pF 0.8 490-3279-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-3279-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A100RA01D 
11pF +5% 0.8 490-1328-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1328-2-ND 4,000 7.02/M GRM1885C2A110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1329-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1329-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A120JA01D 
13pF 45% 0.8 490-1330-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1330-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1331-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1331-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1332-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1332-2-ND 4,000 8.64/M GRM1885C2A160JA01D 
18pF 45% 0.8 490-1333-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1333-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A180JA01D 
20pF 45% 0.8 490-1334-1-ND 56 3.32 9.56 | 490-1334-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1335-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1335-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1336-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1336-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1337-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1337-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1338-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1338-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A300JA01D 
33pF 45% 0.8 490-1339-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1339-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1340-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1340-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1341-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1341-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1342-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1342-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1343-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1343-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1344-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1344-2-ND 4,000 8.64/M GRM1885C2A510JA01D 
56pF 45% 0.8 490-1345-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1345-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1346-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1346-2-ND 4,000 10.00/M GRM1885C2A620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1347-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1347-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A680JA01D 
75pF 45% 0.8 490-1348-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1348-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A750JA01D 

100 82pF +5% 0.8 490-1349-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1349-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A820JA01D 
91pF 45% 0.8 490-1350-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1350-2-ND 4,000 8.64/M GRM1885C2A910JA01D 
100pF +5% 0.8 490-1351-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1351-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1352-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1352-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A111JA01D 
120pF 45% 0.8 490-1353-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1353-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1354-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1354-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1355-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1355-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A151JA01D 
160pF 45% 0.8 490-1356-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1356-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1357-1-ND 16 4.49 12.94 | 490-1357-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1358-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1358-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A201JA01D 
220pF 45% 0.8 490-1359-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1359-2-ND 4,000 11.00/M GRM1885C2A221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1360-1-ND 83 4.88 14.06 | 490-1360-2-ND 4,000 13.50/M GRM1885C2A241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1361-1-ND 84 4.94 14.25 | 490-1361-2-ND 4,000 14.00/M GRM1885C2A271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1362-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1362-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1363-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1363-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1364-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1364-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A361JA01D 
390pF 45% 0.8 490-1365-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-1365-2-ND 4,000 14.00/M GRM1885C2A391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1366-1-ND -95 5.59 16.13 | 490-1366-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1367-1-ND AT 4.55 13.13 | 490-1367-2-ND 4,000 13.00/M GRM1885C2A471JA01D 

0603 CoG 510pF +5% 0.8 490-1368-1-ND 94 5.53 15.94 | 490-1368-2-ND 4,000 15.30/M GRM1885C2A511JA01D 
(NPO) 560pF +5% 0.8 490-1369-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1369-2-ND 4,000 15.00/M GRM1885C2A561JA01D 
680pF +5% 0.8 490-3280-1-ND 1.14 6.76 19.50 | 490-3280-2-ND 4,000 19.00/M GRM1885C2A681JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-3281-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-3281-2-ND 4,000 20.00/M GRM1885C2A102JA01D 
5pF +.25pF 0.8 490-1370-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1370-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1HR50CZ01D 
-75pF +.25pF 0.8 490-1371-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1371-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1HR75CZ01D 
1.0pF +.25pF 0.8 490-1372-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1372-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1ROCZ01D 
1.1pF +.25pF 0.8 490-1373-1-ND At 2.41 6.94 | 490-1373-2-ND 4,000 6.66/M GRM1885C1H1R1CZ01D 
1.2pF +.25pF 0.8 490-1374-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1374-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1R2CZ01D 
1.3pF +.25pF 0.8 490-1375-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1375-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R3CZ01D 
1.5pF +.25pF 0.8 490-1376-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1376-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1R5CZ01D 
1.6pF +.25pF 0.8 490-1377-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1377-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R6CZ01D 
1.8pF +.25pF 0.8 490-1378-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1378-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1R8CZ01D 
2.0pF +.25pF 0.8 490-1379-1-ND 43 2.54 7.31 _| 490-1379-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H2ROCZ01D 
2.2pF +.25pF 0.8 490-1380-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1380-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.8 490-1381-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1381-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H2R4CZ01D 
2.7pF +.25pF 0.8 490-1382-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1382-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H2R7CZ01D 
3.0pF +.25pF 0.8 490-1383-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1383-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H3ROCZ01D 
3.3pF +.25pF 0.8 490-1384-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1384-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.8 490-1385-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1385-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.8 490-1386-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1386-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H3R9CZ01D 

50 4.0pF +.25pF 0.8 490-1387-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1387-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H4ROCZ01D 
4.3pF +.25pF 0.8 490-1388-1-ND At 2.41 6.94 | 490-1388-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H4R3CZ01D 
4.7pF +.25pF 0.8 490-1389-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1389-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25pF 0.8 490-1390-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1390-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H5ROCZ01D 
5.1pF +.5pF 0.8 490-1391-1-ND At 2.41 6.94 | 490-1391-2-ND 4,000 6.66/M GRM1885C1H5R1DZ01D 
5.6pF +.5pF 0.8 490-1392-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1392-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.8 490-1393-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1393-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H6RODZ01D 
6.2pF +.5pF 0.8 490-1394-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1394-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6R2DZ01D 
6.8pF +.25pF 0.8 490-1395-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1395-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H6R8CZ01D 
6.8pF +.5pF 0.8 490-1396-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1396-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.8 490-1397-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1397-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.8 490-1398-1-ND At 2.41 6.94 | 490-1398-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H7R5DZ01D 
8.0pF +.5pF 0.8 490-1399-1-ND A3 2.54 7.31 _| 490-1399-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H8RODZ01D 
8.2pF +.5pF 0.8 490-1400-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1400-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H8R2DZ01D 
9.0pF +.5pF 0.8 490-1401-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1401-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H9RODZ01D 
9.1pF +.5pF 0.8 490-1402-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1402-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H9R1DZ01D 
10pF +5% 0.8 490-1403-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1403-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H100JA01D. 
11pF +5% 0.8 490-1404-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1404-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1405-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1405-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H120JA01D. 

(Continued) 
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fanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 

Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
13pF +5% 0.8 490-1406-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1406-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1407-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1407-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1408-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1408-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1409-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1409-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H180JA01D 
20pF +5% 0.8 490-1410-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1410-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1411-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1411-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1412-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1412-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1413-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1413-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1414-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1414-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1415-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1415-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1416-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1416-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1417-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1417-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1418-1-ND 2 4.23 12.19 | 490-1418-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1419-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1419-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1420-1-ND ae 4.23 12.19 | 490-1420-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1421-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1421-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H560JA01D 
62pF 45% 0.8 490-1422-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1422-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H620JA01D 
68pF 45% 0.8 490-1423-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1423-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1424-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1424-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H750JA01D 
82pF 45% 0.8 490-1425-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1425-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H820JA01D 
91pF +5% 0.8 490-1426-1-ND 12 4.23 12.19 | 490-1426-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H910JA01D 
100pF +5% 0.8 490-1427-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1427-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1428-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1428-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1429-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1429-2-ND 4,000 11.00/M GRM1885C1H121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1430-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1430-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1431-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1431-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1432-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1432-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H161JA01D 
CoG 0 180pF +5% 0.8 490-1433-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1433-2-ND 4,000 11.00/M GRM1885C1H181JA01D 
(NPO) 5 200pF +5% 0.8 490-1434-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1434-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H201JA01D 
220pF +5% 0.8 490-1435-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1435-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C1H221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1436-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1436-2-ND 4,000 17.82/M GRM1885C1H241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1437-1-ND .70 4.16 12.00 | 490-1437-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1438-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1438-2-ND 4,000 18.54/M GRM1885C1H301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1439-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1439-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C1H331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1440-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1440-2-ND 4,000 18.54/M GRM1885C1H361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1441-1-ND 16 4.49 12.94 | 490-1441-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1442-1-ND .70 4.16 12.00 | 490-1442-2-ND 4,000 11.52/M GRM1885C1H431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1443-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1443-2-ND 4,000 10.00/M GRM1885C1H471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1444-1-ND 94 5.53 15.94 | 490-1444-2-ND 4,000 15.00/M GRM1885C1H511JA01D 
560pF +5% 0.8 490-1445-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-1445-2-ND 4,000 13.00/M GRM1885C1H561JA01D 
620pF +5% 0.8 490-1446-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1446-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C1H621JA01D 
680pF +5% 0.8 490-1447-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1447-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H681JA01D 
750pF +5% 0.8 490-1448-1-ND 1.00 5.92 17.06 | 490-1448-2-ND 4,000 16.38/M GRM1885C1H751JA01D 
820pF +5% 0.8 490-1449-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1449-2-ND 4,000 17.00/M GRM1885C1H821JA01D 
910pF +5% 0.8 490-1450-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1450-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-1451-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1451-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.8 490-1452-1-ND 79 4.68 13.50 | 490-1452-2-ND 4,000 12.96/M GRM1885C1H112JA01D 
1200pF +5% 0.8 490-1453-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1453-2-ND 4,000 18.00/M GRM1885C1H122JA01D 
1300pF +5% 0.8 490-1454-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1454-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C1H132JA01D 
1500pF +5% 0.8 490-1455-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1455-2-ND 4,000 18.00/M GRM1885C1H152JA01D 
1600pF 45% 0.8 490-1456-1-ND 87 5.14 14.81 | 490-1456-2-ND 4,000 14.22/M GRM1885C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.8 490-1457-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1457-2-ND. 4,000 19.00/M GRM1885C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.8 490-1458-1-ND 87 5.14 14.81 | 490-1458-2-ND 4,000 14.22/M GRM1885C1H202JA01D 
0603 2200pF +5% 0.8 490-1459-1-ND 1.14 6.76 19.50 | 490-1459-2-ND 4,000 19.00/M GRM1885C1H222JA01D 
2400pF +5% 0.8 490-3282-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-3282-2-ND 4,000 26.00/M GRM1885C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.8 490-3283-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-3283-2-ND. 4,000 24.00/M GRM1885C1H272JA01D 
220pF +10% 0.8 490-3521-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3521-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E221KW07D 
330pF +10% 0.8 490-3522-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3522-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E331KW07D 
470pF +10% 0.8 490-3523-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3523-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E471KW07D 
250 680pF +10% 0.8 490-3524-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3524-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E681KW07D 
1000pF +10% 0.8 490-3526-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3526-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E102KW07D 
1500pF +10% 0.8 490-3528-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3528-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E152KW07D 
2200pF +10% 0.8 490-3530-1-ND 112 6.63 19.13 | 490-3530-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E222KW07D 
220pF +10% 0.8 490-1460-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1460-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1461-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1461-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R72A221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1462-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1462-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1464-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1464-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1463-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1463-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R72A331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1465-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1465-2-ND 4,000 8.64/M GRM188R72A391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1467-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1467-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1466-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1466-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R72A471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1468-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1468-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R72A561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1469-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1469-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1470-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1470-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R72A681MA01D 
400 820pF +10% 0.8 490-1471-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1471-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1472-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1472-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R72A102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1473-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1473-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1474-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1474-2-ND 4,000 10.08/M GRM188R72A122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1475-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1475-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R72A152KA01D 
X7R 1500pF +20% 0.8 490-1476-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1476-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R72A152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1477-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1477-2-ND 4,000 8.64/M GRM188R72A182KA01D 
2200pF +10% 0.8 490-1478-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-1478-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R72A222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1479-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1479-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A222MA01D 
2700pF +10% 0.8 490-1480-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1480-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1481-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1481-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R72A332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1482-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1482-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R72A332MA01D 
22000pF +10% 0.8 490-3284-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-3284-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R72A223KAC4D 
AF +10% 0.8 490-3285-1-ND 1.90 11.25 32.44 | 490-3285-2-ND. 4,000 31.00/M GRM188R72A104KA35D 
220pF +10% 0.8 490-1483-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-1483-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1484-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1484-2-ND 4,000 17.00/M GRM188R71H221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1485-1-ND A6 2.73 7.88 | 490-1485-2-ND 4,000 7.56/M GRM188R71H271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1486-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1486-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1487-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1487-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1555-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1555-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1489-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1489-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1488-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1488-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R71H471MA01D 
50 560pF +10% 0.8 490-1490-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1490-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R71H561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1491-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-1491-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1492-1-ND Ryd 3.38 9.75 | 490-1492-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1493-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1493-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1494-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1494-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1495-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1495-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1496-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-1496-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1498-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1498-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1497-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1497-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1499-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1499-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R71H182KA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


fanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2200pF +10% 0.8 490-1500-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1500-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1501-1-ND At 2.41 6.94 | 490-1501-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H222MA01D 
2700pF +10% 0.8 490-1502-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1502-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1503-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1503-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1560-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1560-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R71H332MA01D 
3900pF +10% 0.8 490-1504-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1504-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.8 490-1506-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1506-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H472KA01D 
4700pF +20% 0.8 490-1505-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1505-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H472MA01D 
8200pF +10% 0.8 490-1510-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1510-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H822KA01D 
6800pF +20% 0.8 490-1509-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1509-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R71H682MA01D 
5600pF +10% 0.8 490-1507-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1507-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H562KA01D 
6800pF +10% 0.8 490-1508-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1508-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H682KA01D 
50 10000pF +10% 0.8 490-1512-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1512-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H103KA01D 
10000pF +20% 0.8 490-1511-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1511-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H103MA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1513-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1513-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H123KA01D 
15000pF +10% 0.8 490-1514-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1514-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H153KA01D 
15000pF +20% 0.8 490-1515-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1515-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H153MA01D 
18000pF +10% 0.8 490-1516-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1516-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H183KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1517-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1517-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H223KA01D 
22000pF +20% 0.8 490-1518-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1518-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H223MA01D 
33000pF +10% 0.8 490-3286-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3286-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H333KA61D 
47000pF +10% 0.8 490-3287-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3287-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R71H473KA61D 
68000pF +10% 0.8 490-3288-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-3288-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R71H683KA93D 
pF +10% 0.8 490-1519-1-ND 61 3.58 10.31 | 490-1519-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H104KA93D 
10000pF +10% 0.8 490-1520-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1520-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71E103KA01D 
X7R 33000pF +10% 0.8 490-1521-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1521-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71E333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1522-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1522-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71E473KA01D 
25 68000pF +10% 0.8 490-1523-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1523-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71E683KA01D 
AF +10% 0.8 490-1524-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1524-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71E104KA01D 
.22UF +10% 0.8 490-3290-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-3290-2-ND 4,000 19.00/M GRM188R71E224KA88D 
A7UF +10% 0.8 490-3291-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 490-3291-2-ND 4,000 22.00/M GRM188R71E474KA12D 
10000pF +10% 0.8 490-1525-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1525-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R71C103KA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1526-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1526-2-ND 4,000 11.52/M GRM188R71C123KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1527-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-1527-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71C223KA01D 
33000pF +10% 0.8 490-1528-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1528-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71C333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1529-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1529-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71C473KA01D 
56000pF +10% 0.8 490-1530-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1530-2-ND 4,000 20.88/M GRM188R71C563KA01D 
16 68000pF +10% 0.8 490-1531-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1531-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71C683KA01D 
AF +10% 0.8 490-1532-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-1532-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71C104KA01D 
-15uF +10% 0.8 490-3292-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-3292-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R71C154KA01D 
-22UF +10% 0.8 490-3293-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3293-2-ND 4,000 15.00/M GRM188R71C224KA01D 
-33UF +10% 0.8 490-3294-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-3294-2-ND 4,000 17.00/M GRM188R71C334KA01D 
A7UF +10% 0.8 490-3295-1-ND AZ. 6.89 19.88 | 490-3295-2-ND 4,000 19.00/M GRM188R71C474KA88D 
1.0uF +10% 0.8 490-3900-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3900-2-ND 4,000 53.00/M GRM188R71C105KA12D 
-15UF +10% 0.8 490-1533-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1533-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R71A154KA01D 
-15uF +20% 0.8 490-1534-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-1534-2-ND 4,000 20.34/M GRM188R71A154MA01D 
10 .22UF +10% 0.8 490-1535-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1535-2-ND 4,000 15.00/M GRM188R71A224KA01D 
1.0UF +10% 0.8 490-3899-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3899-2-ND 4,000 53.00/M GRM188R71A105KA61D 
2.2uF +10% 0.8 490-4520-1-ND 2.59 15.28 44.06 | 490-4520-2-ND 4,000 42.00/M GRM188R71A225KE15D 
6.3 1.0uF +10% 0.8 490-3898-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3898-2-ND 4,000 53.00/M GRM188R70J105KA01D 
25 1.0uF +10% 0.8 490-3897-1-ND 87 5.14 14.81 | 490-3897-2-ND 4,000 14.00/M GRM188R61E105KA12D 
1.0UF +10% 0.5 490-3894-1-ND 1.50 8.84 25.50 | 490-3894-2-ND 4,000 24.00/M GRM185R61C105KE44D 
16 1.0UF +10% 0.8 490-1536-1-ND 5) 4.42 12.75 | 490-1536-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R61C105KA93D 
2.2UF +10% 0.8 490-3296-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-3296-2-ND 4,000 30.00/M GRM188R61C225KE15D 
-33UF +10% 0.8 490-1538-1-ND 1.69 10.01 28.88 | 490-1538-2-ND 4,000 28.00/M GRM188R61A334KA61D 
0603 A7UF +10% 0.8 490-1539-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1539-2-ND 4,000 15.00/M GRM188R61A474KA61D 
ATUF +20% 0.8 490-1540-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1540-2-ND 4,000 24.00/M GRM188R61A474MA61D 
-68uF +10% 0.8 490-1541-1-ND 96 5.66 16.31 | 490-1541-2-ND 4,000 16.00/M GRM188R61A684KA61D 
10 1.0uF +10% 0.5 490-3893-1-ND 1.50 8.84 25.50 _| 490-3893-2-ND 4,000 24.00/M GRM185R61A105KE36D 
T.0UF +10% 0.8 490-1543-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1543-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R61A105KA61D 
1.0UF +20% 0.8 490-1544-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1544-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R61A105MA61D 
X5R 2.2uF +10% 0.8 490-1545-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-1545-2-ND 4,000 28.00/M GRM188R61A225KE34D 
2.2UF +20% 0.8 490-1546-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-1546-2-ND 4,000 28.00/M GRM188R61A225ME34D 
-33UF +10% 0.8 490-1547-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1547-2-ND 4,000 31.00/M GRM188R60J334KA01D 
A7UF +10% 0.8 490-1548-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1548-2-ND 4,000 24.00/M GRM188R60J474KA01D 
1.0UF +10% 0.8 490-1550-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1550-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R60J105KA01D 
1.0UF +20% 0.8 490-1549-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1549-2-ND 4,000 21.00/M GRM188R60J105MA01D 
63 2.2UF +10% 0.5 490-3267-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-3267-2-ND 4,000 28.00/M GRM185R60J225KE26D 
. 2.2uF +10% 0.8 490-1552-1-ND 1.77 10.47 30.19 | 490-1552-2-ND 4,000 29.00/M GRM188R60J225KE01D 
2.2uF +20% 0.8 490-1551-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-1551-2-ND 4,000 33.00/M GRM188R60J225ME01D 
4.7uF +10% 0.8 490-3297-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-3297-2-ND 4,000 35.00/M GRM188R60J475KE19D 
10yF +20% 0.8 490-3896-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 490-3896-2-ND 4,000 104.00/M GRM188R60J106ME47D 
4 4.7uF +20% 0.5 490-3891-1-ND 3.10 18.33 52.88 | 490-3891-2-ND 4,000 51.00/M GRM185R60G475ME15D 
10yF +20% 0.8 490-3298-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 490-3298-2-ND 4,000 104.00/M GRM188R60G106ME47D 
X6S 10 2.2UF +10% 0.8 490-4521-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-4521-2-ND 4,000 28.00/M GRM188C81A225KE34D 
100 2200pF +80, -20% 0.8 490-1553-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1553-2-ND 4,000 23.22/M GRM188F52A222Z7D01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1554-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1554-2-ND 4,000 23.22/M GRM188F52A332ZD01D 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1556-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1556-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H102ZA01D 
1500pF +80, -20% 0.8 490-1557-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1557-2-ND 4,000 10.26/M GRM188F51H152ZA01D 
2200pF +80, -20% 0.8 490-1558-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1558-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H222ZA01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1559-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1559-2-ND 4,000 10.26/M GRM188F51H332ZA01D 
6800pF +80, -20% 0.8 490-1562-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-1562-2-ND 4,000 11.88/M GRM188F51H682ZA01D. 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1561-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1561-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H472ZA01D 
50 10000pF +80, -20% 0.8 490-1563-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1563-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H103ZA01D 
15000pF +80, -20% 0.8 490-1564-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1564-2-ND 4,000 10.98/M GRM188F51H153ZA01D 
22000pF +80, -20% 0.8 490-1565-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1565-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H223ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1566-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1566-2-ND 4,000 11.34/M GRM188F51H333ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1567-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1567-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H473ZA01D 
AF +80, -20% 0.8 490-1568-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1568-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H104ZA01D 
Y5V .22UF +80, -20% 0.8 490-1569-1-ND -76 4.49 12.94 | 490-1569-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51H224ZA01D. 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1570-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1570-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E102ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1571-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1571-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.8 490-1572-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1572-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1573-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1573-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E333ZA01D 
25 47000pF +80, -20% 0.8 490-1574-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1574-2-ND 4,000 8.64/M GRM188F51E473ZA01D 
YF +80, -20% 0.8 490-1575-1-ND 33 1.95 5.63 | 490-1575-2-ND 4,000 5.00/M GRM188F51E104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3299-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-3299-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51E224ZA01D 
ATUF +80, -20% 0.8 490-3300-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3300-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51E474ZA01D 
1.0uF +80, -20% 0.8 490-3895-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-3895-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51E105ZA12D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1576-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1576-2-ND 4,000 8.64/M GRM188F51C473ZA01D 
AF +80, -20% 0.8 490-1577-1-ND 33 1.95 5.63 | 490-1577-2-ND 4,000 5.00/M GRM188F51C104ZA01D 
16 -15uF +80, -20% 0.8 490-1578-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1578-2-ND 4,000 17.64/M GRM188F51C154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3301-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3301-2-ND 4,000 10.00/M GRM188F51C224ZA01D 
.33UF +80, -20% 0.8 490-1579-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1579-2-ND 4,000 15.00/M GRM188F51C334ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-1580-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1580-2-ND 4,000 11.00/M GRM188F51C474ZA01D 
(Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


tanorator in Eleetrentes 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-68uF +80, -20% 0.8 490-1581-1-ND Pred 4.55 13.13 | 490-1581-2-ND 4,000 12.60/M GRM188F51C684ZA01D 
1.0uF +80, -20% 0.8 490-1582-1-ND A7 2.80 8.06 | 490-1582-2-ND 4,000 8.00/M GRM188F51C105ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-1583-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1583-2-ND 4,000 15.84/M GRM188F51A474ZA01D 
10 .68uUF +80, -20% 0.8 490-1584-1-ND 2.18 12.87 37.13 | 490-1584-2-ND 4,000 35.64/M GRM188F51A684ZA01D 
0603 Y5V 1.0UF +80, -20% 0.8 490-1585-1-ND AZ 2.80 8.06 | 490-1585-2-ND 4,000 8.00/M GRM188F51A105ZA01D 
2.2uF +80, -20% 0.8 490-1586-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1586-2-ND 4,000 18.00/M GRM188F51A225ZE01D 
4.7UF +80, -20% 0.8 490-3302-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-3302-2-ND 4,000 21.00/M GRM188F51A475ZE20D 
63 2.2uF +80, -20% 0.8 490-1587-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1587-2-ND 4,000 18.00/M GRM188F50J225ZE01D 
i 4.7uF +80, -20% 0.8 490-3303-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-3303-2-ND 4,000 21.00/M GRM188F50J475ZE20D 
p 5% (85 = a i 5 5 ; A 5 
22pF 45% 0.85 490-1591-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1591-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A220JZ01D. 
33pF +5% 0.85 490-1592-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1592-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A330JZ01D 
47pF +5% 0.85 490-1593-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1593-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A470JZ01D 
56pF +5% 0.85 490-1594-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1594-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A560JZ01D. 
68pF +5% 0.85 490-1595-1-ND 2.02 11.96 34.50 | 490-1595-2-ND 4,000 33.00/M GRM2195C2A680JZ01D 
75pF +5% 0.85 490-1596-1-ND 1.90 11.25 32.44 | 490-1596-2-ND 4,000 31.00/M GRM2195C2A750JZ01D 
82pF +5% 0.85 490-1597-1-ND 2.02 11.96 34.50 | 490-1597-2-ND 4,000 33.00/M GRM2195C2A820JZ01D. 
91pF +5% 0.85 490-1598-1-ND 1.90 11.25 32.44 | 490-1598-2-ND 4,000 31.14/M GRM2195C2A910JZ01D. 
100pF +5% 0.6 490-1599-1-ND -90 5.33 15.38 | 490-1599-2-ND 4,000 15.00/M GRM2165C2A101JA01D 
110pF +5% 0.6 490-1600-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1600-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A111JA01D 
120pF 45% 0.6 490-1601-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1601-2-ND 4,000 16.00/M GRM2165C2A121JA01D 
130pF +5% 0.6 490-1602-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1602-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A131JA01D 
150pF 45% 0.6 490-1603-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1603-2-ND 4,000 16.00/M GRM2165C2A151JA01D 
100 160pF +5% 0.6 490-1604-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1604-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A161JA01D 
180pF +5% 0.6 490-1605-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1605-2-ND 4,000 16.00/M GRM2165C2A181JA01D 
200pF +5% 0.6 490-1606-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1606-2-ND 4,000 15.12/M GRM2165C2A201JA01D 
220pF 45% 0.6 490-1607-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1607-2-ND 4,000 17.00/M GRM2165C2A221JA01D 
240pF +5% 0.6 490-1608-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1608-2-ND 4,000 21.42/M GRM2165C2A241JA01D 
270pF +5% 0.6 490-1609-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1609-2-ND 4,000 19.00/M GRM2165C2A271JA01D 
330pF +5% 0.6 490-1610-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1610-2-ND 4,000 21.00/M GRM2165C2A331JA01D 
390pF +5% 0.6 490-3306-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-3306-2-ND 4,000 21.00/M GRM2165C2A391JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1611-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 490-1611-2-ND 4,000 23.00/M GRM2165C2A471JA01D 
560pF 45% 0.6 490-1612-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1612-2-ND 4,000 24.00/M GRM2165C2A561JA01D 
680pF +5% 0.85 490-1613-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1613-2-ND 4,000 27.54/M GRM2195C2A681JA01D 
820pF +5% 0.85 490-3311-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-3311-2-ND 4,000 23.76/M GRM2195C2A821JA01D 
1000pF 45% 0.85 490-1614-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1614-2-ND 4,000 21.00/M GRM2195C2A102JA01D 
1200pF +5% 0.85 490-3313-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-3313-2-ND 4,000 22.00/M GRM2195C2A122JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3314-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-3314-2-ND 4,000 22.00/M GRM2195C2A152JA01D 
100pF +5% 0.6 490-1615-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1615-2-ND 4,000 10.00/M GRM2165C1H101JA01D 
CoG 150pF 45% 0.6 490-3315-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3315-2-ND 4,000 13.00/M GRM2165C1H151JA01D 
(NPO) 220pF +5% 0.6 490-1616-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-1616-2-ND 4,000 15.00/M GRM2165C1H221JA01D 
330pF +5% 0.6 490-3316-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-3316-2-ND 4,000 17.00/M GRM2165C1H331JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1617-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1617-2-ND 4,000 22.00/M GRM2165C1H471JA01D. 
620pF +5% 0.6 490-1618-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1618-2-ND 4,000 22.00/M GRM2165C1H621JA01D 
680pF +5% 0.6 490-1619-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1619-2-ND 4,000 24.00/M GRM2165C1H681JA01D 
750pF +5% 0.6 490-1620-1-ND UT? 10.47 30.19 | 490-1620-2-ND 4,000 28.98/M GRM2165C1H751JA01D 
910pF +5% 0.6 490-1621-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1621-2-ND 4,000 28.44/M GRM2165C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.6 490-1622-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1622-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C1H102JA01D. 
1100pF +5% 0.6 490-1623-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-1623-2-ND 4,000 23.76/M GRM2165C1H112JA01D 
1300pF +5% 0.6 490-1624-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1624-2-ND 4,000 19.26/M GRM2165C1H132JA01D 
1600pF +5% 0.6 490-1625-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 490-1625-2-ND 4,000 20.70/M GRM2165C1H162JA01D. 
1800pF +5% 0.6 490-1626-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1626-2-ND 4,000 21.00/M GRM2165C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.6 490-1627-1-ND 1.50 8.84 25.50 | 490-1627-2-ND 4,000 24.48/M GRM2165C1H202JA01D. 
2200pF +5% 0.6 490-1628-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1628-2-ND 4,000 24.00/M GRM2165C1H222JA01D 
50 2400pF +5% 0.6 490-1629-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 490-1629-2-ND 4,000 29.00/M GRM2165C1H242JA01D 
2700pF 45% 0.6 490-1630-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1630-2-ND 4,000 28.00/M GRM2165C1H272JA01D 
3000pF +5% 0.6 490-1631-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 490-1631-2-ND 4,000 36.00/M GRM2165C1H302JA01D 
0805 3300pF 45% 0.6 490-1632-1-ND 1.93 11.38 32.81 | 490-1632-2-ND 4,000 32.00/M GRM2165C1H332JA01D. 
3900pF +5% 0.6 490-3045-1-ND 2.00 11.83 34.13 | 490-3045-2-ND 4,000 33.00/M GRM2165C1H392JA01D 
4700pF +5% 0.6 490-3044-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-3044-2-ND 4,000 35.00/M GRM2165C1H472JA01D 
5100pF +5% 0.85 490-1635-1-ND 2.33 13.78 39.75 | 490-1635-2-ND 4,000 38.16/M GRM2195C1H512JA01D 
5600pF 45% 0.85 490-1636-1-ND 2.46 14.56 42.00 | 490-1636-2-ND 4,000 40.00/M GRM2195C1H562JA01D. 
6200pF +5% 0.85 490-1637-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1637-2-ND 4,000 54.00/M GRM2195C1H622JA01D. 
6800pF +5% 0.85 490-1638-1-ND 2.98 17.62 50.81 | 490-1638-2-ND 4,000 49.00/M GRM2195C1H682JA01D 
7500pF +5% 0.85 490-1639-1-ND 3.50 20.67 59.63 | 490-1639-2-ND 4,000 57.00/M GRM2195C1H752JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1640-1-ND 3.18 18.79 54.19 | 490-1640-2-ND 4,000 52.00/M GRM2195C1H822JA01D. 
9100pF +5% 0.85 490-1641-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 490-1641-2-ND 4,000 59.40/M GRM2195C1H912JA01D. 
10000pF +5% 0.85 490-1642-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 490-1642-2-ND 4,000 74.00/M GRM2195C1H103JA01D. 
12000pF +5% 0.85 490-3320-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-3320-2-ND 4,000 81.00/M GRM2195C1H123JA01D 
15000pF +5% 0.85 490-1643-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1643-2-ND 4,000 81.00/M GRM2195C1H153JA01D. 
18000pF 45% 1.25 490-3321-1-ND 5.10 30.16 87.00 | 490-3321-2-ND 3,000 84.00/M GRM21B5C1H183JA01L. 
22000pF +5% 1.25 490-1644-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 490-1644-2-ND 3,000 76.00/M GRM21B5C1H223JA01L. 
1000pF +10% 1.0 490-3525-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 490-3525-2-ND 4,000 24.00/M GRM21AR72E102KW01D 
1500pF +10% 1.0 490-3527-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-3527-2-ND 4,000 26.00/M GRM21AR72E152KW01D 
2200pF +10% 1.0 490-3529-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 490-3529-2-ND 4,000 25.00/M GRM21AR72E222KW01D 
250 3300pF +10% 1.0 490-3531-1-ND 1.57 9.30 26.81 | 490-3531-2-ND 4,000 26.00/M GRM21AR72E332KW01D 
4700pF +10% 1.0 490-3532-1-ND 1.57 9.30 26.81 | 490-3532-2-ND 4,000 26.00/M GRM21AR72E472KW01D 
6800pF +10% 1.0 490-3533-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 490-3533-2-ND 4,000 29.00/M GRM21AR72E682KW01D 
10000pF +10% 1.25 490-3534-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-3534-2-ND 3,000 25.00/M GRM21BR72E103KWO3L 
3900pF +10% 0.85 490-1645-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1645-2-ND 4,000 22.32/M GRM219R72A392KA01D 
4700pF +10% 0.85 490-1646-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1646-2-ND 4,000 15.00/M GRM219R72A472KA01D 
4700pF +20% 0.85 490-1647-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1647-2-ND 4,000 16.56/M GRM219R72A472MA01D 
5600pF +10% 0.85 490-1648-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1648-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R72A562KA01D 
6800pF +10% 0.85 490-1649-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1649-2-ND 4,000 17.00/M GRM219R72A682KA01D 
6800pF +20% 0.85 490-1650-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1650-2-ND 4,000 17.64/M GRM219R72A682MA01D 
8200pF +10% 1.25 490-1651-1-ND 1.38 8.13 23.44 | 490-1651-2-ND 3,000 22.50/M GRM21BR72A822KA01L 
10000pF +10% 1.25 490-1652-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1652-2-ND 3,000 16.00/M GRM21BR72A103KA01L 
100 10000pF +20% 1.25 490-1653-1-ND 117 6.89 19.88 | 490-1653-2-ND 3,000 19.00/M GRM21BR72A103MA01L 
12000pF +10% 1.25 490-1654-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1654-2-ND 3,000 24.84/M GRM21BR72A123KA01L 
X7R 15000pF +10% 1.25 490-1655-1-ND 1.14 6.76 19.50 | 490-1655-2-ND 3,000 19.00/M GRM21BR72A153KA01L 
15000pF +20% 1.25 490-1656-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1656-2-ND 3,000 20.00/M GRM21BR72A153MA01L 
18000pF +10% 1.25 490-1657-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1657-2-ND 3,000 24.84/M GRM21BR72A183KA01L 
22000pF +10% 1.25 490-1658-1-ND 1.41 8.32 24.00 | 490-1658-2-ND 3,000 23.00/M GRM21BR72A223KA01L 
22000pF +20% 1.25 490-1659-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1659-2-ND 3,000 24.00/M GRM21BR72A223MA01L 
33000pF +10% 1.25 490-3323-1-ND 1.86 10.99 31.69 | 490-3323-2-ND 3,000 30.00/M GRM21BR72A333KA01L 
47000pF +10% 1.25 490-3325-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 490-3325-2-ND 3,000 29.00/M GRM21BR72A473KA01L 
A7UF +10% 1.25 490-3326-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 490-3326-2-ND 3,000 113.00/M GRM21BR72A474KA73L 
10000pF +10% 0.6 490-1664-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-1664-2-ND 4,000 8.00/M GRM216R71H103KA01D 
22000pF +10% 0.6 490-1665-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1665-2-ND 4,000 11.00/M GRM216R71H223KA01D 
33000pF +10% 0.85 490-1660-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1660-2-ND 4,000 15.00/M GRM219R71H333KA01D 
50 47000pF +10% 1.25 490-1661-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-1661-2-ND 3,000 14.00/M GRM21BR71H473KA01L 
47000pF +20% 1.25 490-4742-1-ND 83 4.88 14.06 | 490-4742-2-ND 3,000 14.00/M GRM21BR71H473MA01L 
56000pF +10% 1.25 490-1662-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-1662-2-ND 3,000 26.28/M GRM21BR71H563KA01L 
68000pF +10% 1.25 490-1663-1-ND 1.72 10.14 29.25 | 490-1663-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BR71H683KA01L 
-1pF +10% 1.25 490-1666-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1666-2-ND 3,000 17.00/M GRM21BR71H104KA01L 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1801 


Reel® 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


tanorator in Eleetrontes 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code _| Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-15uF +10% 1.25 490-1667-1-ND 2.49 14.69 42.38 | 490-1667-2-ND 3,000 41.00/M GRM21BR71H154KA01L 
-15uF +20% 1.25 490-1668-1-ND 2.61 15.41 44.44 | 490-1668-2-ND 3,000 42.66/M GRM21BR71H154MA01L. 
-18UF +10% 1.25 490-1669-1-ND 3.37 19.89 57.38 | 490-1669-2-ND 3,000 55.08/M GRM21BR71H184KA01L 
50 .22UF +10% 1.25 490-1670-1-ND 2.57 15.21 43.88 | 490-1670-2-ND 3,000 42.00/M GRM21BR71H224KA01L 
22UF +20% 1.25 490-1671-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1671-2-ND 3,000 43.00/M GRM21BR71H224MA01L 
-33UF +10% 0.85 490-3327-1-ND 3.07 18.14 52.31 | 490-3327-2-ND 4,000 50.00/M GRM219R71H334KA88D 
A7UF +10% 1.25 490-3328-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 490-3328-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71H474KA88L 
1.0uF +10% 1.25 490-4736-1-ND 4.84 28.60 82.50 _| 490-4736-2-ND 3,000 79.00/M GRM21BR71H105KA12L 
68000pF +10% 0.85 490-3046-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-3046-2-ND 4,000 20.00/M GRM219R71E683KA01D 
AF +10% 1.25 490-1673-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1673-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BR71E104KA01L 
-15uF +10% 1.25 490-1674-1-ND 1.96 11.57 33.38 | 490-1674-2-ND 3,000 32.00/M GRM21BR71E154KA01L 
.22UF +10% 0.85 490-1675-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 490-1675-2-ND 4,000 29.00/M GRM219R71E224KA01D 
25 .27UF +10% 0.85 490-1676-1-ND 3.87 22.88 66.00 | 490-1676-2-ND 4,000 63.36/M GRM219R71E274KA01D 
.33UF +10% 1.25 490-1677-1-ND 3.39 20.02 57.75 | 490-1677-2-ND 3,000 55.00/M GRM21BR71E334KA01L 
SOF +10% 1.25 490-1679-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1679-2-ND 3,000 80.64/M GRM21BR71E394KA01L 
ATUF +10% 1.25 490-1680-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 490-1680-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71E474KCO1L 
A7UF +20% 1.25 490-1681-1-ND 3.84 22.69 65.44 | 490-1681-2-ND 3,000 63.00/M GRM21BR71E474MA01L 
2.2uF +10% 1.25 490-3331-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 490-3331-2-ND 3,000 63.00/M GRM21BR71E225KA73L 
68000pF +10% 0.85 490-1682-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1682-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R71C683KA01D 
YF +10% 0.85 490-1683-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1683-2-ND 4,000 12.00/M GRM219R71C104KA01D 
.22UF +10% 0.85 490-1684-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1684-2-ND 4,000 29.00/M GRM219R71C224KA01D 
X7R ATUF +10% 0.85 490-1685-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 490-1685-2-ND 4,000 49.50/M GRM219R71C474KC01D. 
A7UF +20% 0.85 490-1686-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1686-2-ND 4,000 54.36/M GRM219R71C474MC01D 
A7UF +10% 1.25 490-3333-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 490-3333-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71C474KA01L 
16 56UF +10% 0.85 490-1687-1-ND 4.83 28.54 82.31 | 490-1687-2-ND 4,000 79.02/M GRM219R71C564KC01D 
-68 UF +10% 0.85 490-1688-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-1688-2-ND 4,000 37.00/M GRM219R71C684KC01D 
-68uF +10% 0.85 490-4741-1-ND 2.28 13.46 38.81 | 490-4741-2-ND 4,000 37.00/M GRM219R71C684KA01D 
-82UF +10% 1.25 490-1690-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 490-1690-2-ND 3,000 91.80/M GRM21BR71C824KCO1L 
1.0UF +10% 1.25 490-1691-1-ND 1.06 6.24 18.00 | 490-1691-2-ND 3,000 17.00/M GRM21BR71C105KA01L 
1.0uF +20% 1.25 490-1692-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-1692-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BR71C105MA01L. 
2.2UF 410% 1.25 490-3906-1-ND 3.25 19.18 55.31 | 490-3906-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71C225KA12L 
4.7uF +10% 1.25 490-4522-1-ND 4.82 28.47 82.13 | 490-4522-2-ND 3,000 79.00/M GRM21BR71C475KA73L 
.22UF +10% 0.6 490-1693-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1693-2-ND 4,000 30.78/M GRM216R71A224KC01D 
-33UF +10% 0.6 490-1694-1-ND 2.05 12.09 34.88 | 490-1694-2-ND 4,000 33.48/M GRM216R71A334KC01D 
10 1.0UF +10% 1.25 490-1695-1-ND a.12 6.63 19.13 | 490-1695-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BR71A105KA01L 
2.2UF +10% 1.25 490-1696-1-ND 1.94 11.44 33.00 | 490-1696-2-ND 3,000 32.00/M GRM21BR71A225KA01L 
2.2uF +20% 1.25 490-1697-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1697-2-ND 3,000 52.20/M GRM21BR71A225MA01L 
10yF +10% 1.25 490-3905-1-ND 5.32 31.46 90.75 | 490-3905-2-ND 3,000 87.00/M GRM21BR71A106KE51L 
2.2UF +10% 1.25 490-1698-1-ND 1.94 11.44 33.00 | 490-1698-2-ND 3,000 32.00/M GRM21BR70J225KA01L 
6.3 2.2uF +20% 1.25 490-1699-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1699-2-ND 3,000 34.00/M GRM21BR70J225MA01L 
10yF +10% 1.25 490-3904-1-ND 5.32 31.46 90.75 | 490-3904-2-ND 3,000 87.00/M GRM21BR70J106KE76L 
X6S 10 4.7uF +10% 0.85 490-3901-1-ND 2.40 14.17 40.88 | 490-3901-2-ND 4,000 39.00/M GRM219C81A475KE34D 
1.0UF +10% 0.6 490-1700-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 490-1700-2-ND 4,000 52.00/M GRM216R61E105KA12D 
25 2.2uF +10% 0.85 490-1701-1-ND 5.09 30.10 86.81 | 490-1701-2-ND 4,000 83.00/M GRM219R61E225KA12D 
2.2uF +10% 1.25 490-3334-1-ND 3.71 21.91 63.19 | 490-3334-2-ND 3,000 61.00/M GRM21BR61E225KA12L 
4.7UF +10% 1.25 490-3335-1-ND 3.33 19.70 56.81 | 490-3335-2-ND 3,000 55.00/M GRM21BR61E475KA12L 
2.2UF +10% 0.85 490-3902-1-ND 4.77 28.21 81.38 | 490-3902-2-ND 4,000 78.00/M GRM219R61C225KA88D 
2.2uF +10% 1.25 490-3336-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-3336-2-ND 3,000 43.00/M GRM21BR61C225KA88L 
16 3.3pF +10% 1.25 490-3337-1-ND 3.83 22.62 65.25 | 490-3337-2-ND 3,000 62.64/M GRM21BR61C335KA88L 
4.7uF +10% 1.25 490-3338-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 490-3338-2-ND 3,000 70.00/M GRM21BR61C475KA88L 
10yF +10% 1.25 490-3886-1-ND 5.89 34.78 100.31 | 490-3886-2-ND 3,000 96.00/M GRM21BR61C106KE15L 
1.0uF +10% 0.85 490-1702-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-1702-2-ND 4,000 26.46/M GRM219R61A105KC01D 
1.0uF +20% 0.85 490-1703-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-1703-2-ND 4,000 15.00/M GRM219R61A105MA01D 
080 2.2uF +10% 0.6 490-1704-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 490-1704-2-ND 4,000 47.00/M GRM216R61A225KE24D 
5 2.2uF +20% 0.6 490-1705-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 490-1705-2-ND 4,000 50.00/M GRM216R61A225ME24D 
10 3.3pF +10% 0.85 490-1706-1-ND 4.02 23.73 68.44 | 490-1706-2-ND 4,000 65.70/M GRM219R61A335KE19D 
X5R 4.7UF +10% 0.85 490-1707-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1707-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R61A475KE19D 
4.7uF 420% 0.85 490-1708-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1708-2-ND 4,000 104.58/M GRM219R61A475ME19D 
10yF +10% 0.85 490-4735-1-ND 3.37 19.89 57.38 | 490-4735-2-ND 4,000 55.00/M GRM219R61A106KE44D 
10yF +10% 1.25 490-1709-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1709-2-ND 3,000 61.00/M GRM21BR61A106KE19L 
1.5uF +10% 0.85 490-1710-1-ND 3.64 21.52 62.06 | 490-1710-2-ND 4,000 59.58/M GRM219R60J155KC01D 
1.5uF +20% 0.85 490-1711-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1711-2-ND 4,000 60.84/M GRM219R60J155MC01D 
2.2UF +10% 1.25 490-1712-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1712-2-ND 3,000 34.00/M GRM21BR60J225KA01L 
3.3uF +10% 1.25 490-1713-1-ND 5.98 35.36 102.00 | 490-1713-2-ND 3,000 97.92/M GRM21BR60J335KA11L 
3.3yF +20% 1.25 490-1714-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1714-2-ND 3,000 84.78/M GRM21BR60J335MA11L 
6.3 4.7UF +10% 0.85 490-1715-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1715-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R60J475KE01D 
4.7uF +20% 0.85 490-1716-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1716-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R60J475ME01D 
10uF +10% 0.85 490-3340-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3340-2-ND 4,000 53.00/M GRM219R60J106KE19D 
10uF +10% 1.25 490-1717-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 490-1717-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR60J106KE19L 
10uF +20% 1.25 490-1718-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 490-1718-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR60J106ME19L 
22uF +20% 1.25 490-1719-1-ND 6.72 39.72 114.56 | 490-1719-2-ND 3,000 110.00/M GRM21BR60J226ME39L 
100 10000pF +80, -20% 1.25 490-3342-1-ND 2.06 12.16 35.06 | 490-3342-2-ND 3,000 33.66/M GRM21BF52A103ZD01L 
10000pF +80, -20% 0.6 490-1720-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1720-2-ND 4,000 8.00/M GRM216F51H103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.6 490-1721-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1721-2-ND 4,000 12.24/M GRM216F51H333ZA01D 
68000pF +80, -20% 0.6 490-1722-1-ND 86 5.07 14.63 | 490-1722-2-ND 4,000 14.04/M GRM216F51H683ZA01D 
50 YF +80, -20% 0.85 490-1723-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1723-2-ND 4,000 11.00/M GRM219F51H104ZA01D 
-15UF +80, -20% 0.85 490-1724-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1724-2-ND 4,000 26.10/M GRM219F51H154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.6 490-3047-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-3047-2-ND 4,000 24.00/M GRM216F51H224ZA01D 
1.0uF +80, -20% 1.25 490-3903-1-ND 1.02 6.05 17.44 | 490-3903-2-ND 3,000 17.00/M GRM21BF51H105ZA12L 
YF +80, -20% 0.6 490-1726-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1726-2-ND 4,000 8.00/M GRM216F51E104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.6 490-1727-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1727-2-ND 4,000 22.32/M GRM216F51E154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1728-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1728-2-ND 4,000 21.00/M GRM219F51E224ZA01D 
-33UF +80, -20% 1.25 490-1729-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 490-1729-2-ND 3,000 34.20/M GRM21BF51E334ZA01L 
25 A7UF +80, -20% 0.6 490-3346-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-3346-2-ND 4,000 24.00/M GRM216F51E474ZA01D 
A7UF +80, -20% 1.25 490-1730-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1730-2-ND 3,000 30.00/M GRM21BF51E474ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1731-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1731-2-ND 4,000 12.00/M GRM219F51E105ZA01D 
Ysv 1.5uF +80, -20% 1.25 490-1732-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1732-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BF51E155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1733-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1733-2-ND 3,000 23.00/M GRM21BF51E225ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-3345-1-ND 3.07 18.14 52.31 | 490-3345-2-ND 3,000 50.00/M GRM21BF51E475ZA01L 
YF +80, -20% 0.6 490-1734-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1734-2-ND 4,000 12.06/M GRM216F51C104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1735-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1735-2-ND 4,000 24.12/M GRM219F51C224ZA01D 
.33UF +80, -20% 0.85 490-1736-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1736-2-ND 4,000 34.56/M GRM219F51C334ZA01D 
ATUF +80, -20% 1.25 490-1737-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1737-2-ND 3,000 34.38/M GRM21BF51C474ZA01L 
16 -68yuF +80, -20% 1.25 490-1738-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 490-1738-2-ND 3,000 50.40/M GRM21BF51C684ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1739-1-ND 14 4.36 12.56 | 490-1739-2-ND 4,000 12.00/M GRM219F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1740-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-1740-2-ND 3,000 34.92/M GRM21BF51C155ZA01L. 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1741-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1741-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BF51C225ZA01L 
10pF +80, -20% 1.25 490-3347-1-ND 2.62 15.47 44.63 | 490-3347-2-ND 3,000 43.00/M GRM21BF51C106ZE15L 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1742-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1742-2-ND 3,000 29.16/M GRM21BF51A155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1743-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1743-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BF51A225ZA01L 
10 3.3pF +80, -20% 0.85 490-1744-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1744-2-ND 4,000 54.36/M GRM219F51A335ZA01D 
4.7UF +80, -20% 1.25 490-1745-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1745-2-ND 3,000 23.00/M GRM21BF51A475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.25 490-3332-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-3332-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BF51A106ZE15L 
6.3 10yF +80, -20% 1.25 490-1746-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1746-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BF50J106ZEO1L 
Z5U 50 TF +20% 0.85 490-1748-1-ND AT 4.55 13.13 | 490-1748-2-ND 4,000 13.00/M GRM219E41H104MA01D 
(Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


tanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
1000pF +5% 0.85 490-3348-1-ND 3.07 18.14 52.31 4,000 50.00/M GRM3195C2A102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3349-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 490-3349-2-ND 4,000 68.00/M GRM3195C2A152JA01D 
100 2200pF +5% 0.85 490-3350-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 490-3350-2-ND 4,000 81.00/M GRM3195C2A222JA01D 
3300pF 45% 0.85 490-3351-1-ND 4.68 27.63 79.69 | 490-3351-2-ND 4,000 77.00/M GRM3195C2A332JA01D 
4700pF 45% 0.85 490-3352-1-ND 6.66 39.33 113.44 | 490-3352-2-ND 4,000 109.00/M GRM3195C2A472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-3353-1-ND 7A7 42.38 122.25 | 490-3353-2-ND 4,000 117.00/M GRM3195C2A562JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1749-1-ND 2.65 15.67 45.19 | 490-1749-2-ND 4,000 43.00/M GRM3195C1H102JA01D 
1500pF 45% 0.85 490-3354-1-ND 3.15 18.59 53.63 | 490-3354-2-ND 4,000 51.00/M GRM3195C1H152JA01D 
2200pF +5% 0.85 490-3355-1-ND 3.43 20.28 58.50 | 490-3355-2-ND 4,000 56.00/M GRM3195C1H222JA01D 
3300pF 45% 0.85 490-3356-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 490-3356-2-ND 4,000 63.00/M GRM3195C1H332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3357-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3357-2-ND 4,000 76.00/M GRM3195C1H472JA01D. 
5600pF +5% 0.85 490-1750-1-ND 5.02 29.64 85.50 | 490-1750-2-ND 4,000 82.00/M GRM3195C1H562JA01D 
6200pF +5% 0.85 490-1751-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1751-2-ND 4,000 85.00/M GRM3195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1752-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-1752-2-ND 4,000 87.00/M GRM3195C1H682JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1753-1-ND 5.68 33.54 96.75 | 490-1753-2-ND 4,000 93.00/M GRM3195C1H822JA01D 
CoG 10000pF 45% 0.85 490-1754-1-ND 6.00 35.43 102.19 | 490-1754-2-ND 4,000 98.00/M GRM3195C1H103JA01D. 
(NPO) 11000pF +5% 0.85 490-1755-1-ND 6.26 36.99 106.69 | 490-1755-2-ND 4,000 102.42/M GRM3195C1H113JA01D 
50 12000pF +5% 0.85 490-1756-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1756-2-ND 4,000 105.00/M GRM3195C1H123JA01D 
13000pF +5% 0.85 490-1757-1-ND 6.26 36.99 106.69 | 490-1757-2-ND 4,000 102.42/M GRM3195C1H133JA01D 
15000pF +5% 0.85 490-1758-1-ND 6.48 38.29 110.44 | 490-1758-2-ND 4,000 106.00/M GRM3195C1H153JA01D 
18000pF +5% 0.85 490-1759-1-ND 6.55 38.68 111.56 | 490-1759-2-ND 4,000 107.00/M GRM3195C1H183JA01D. 
20000pF +5% 0.85 490-1760-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 490-1760-2-ND 4,000 106.20/M GRM3195C1H203JA01D 
22000pF 45% 0.85 490-1761-1-ND 6.62 39.13 112.88 | 490-1761-2-ND 4,000 108.00/M GRM3195C1H223JA01D 
27000pF +5% 0.85 490-1762-1-ND 6.72 39.72 114.56 | 490-1762-2-ND 4,000 110.00/M GRM3195C1H273JA01D 
33000pF 45% 0.85 490-1763-1-ND 6.83 40.37 116.44 | 490-1763-2-ND 4,000 112.00/M GRM3195C1H333JA01D 
39000pF +5% 1.15 490-3358-1-ND 7A7 42.38 122.25 | 490-3358-2-ND 3,000 117.36/M GRM31M5C1H393JA01L 
47000pF +5% 1.15 490-1764-1-ND 7.43 43.88 126.56 | 490-1764-2-ND 3,000 122.00/M GRM31M5C1H473JA01L 
56000pF 45% 1.6 490-3359-1-ND 8.01 47.32 136.50 | 490-3359-2-ND 2,000 131.00/M GRM31C5C1H563JA01L 
68000pF 45% 1.6 490-3360-1-ND 8.18 48.36 139.50 | 490-3360-2-ND 2,000 134.00/M GRM31C5C1H683JA01L 
82000pF +5% 1.6 490-1765-1-ND 8.57 50.64 146.06 | 490-1765-2-ND 2,000 140.00/M GRM31C5C1H823JA01L 
39000pF +5% 0.85 490-3361-1-ND 7.12 42.06 121.31 | 490-3361-2-ND 4,000 116.46/M GRM3195C1E393JA01D 
25 68000pF +5% 1.6 490-1766-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-1766-2-ND 2,000 131.58/M GRM31C5C1E683JA01L 
AF +5% 1.6 490-1767-1-ND 8.89 52.52 151.50 | 490-1767-2-ND 2,000 145.00/M GRM31C5C1E104JA01L. 
47pF +5% 1.0 490-4299-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-4299-2-ND 4,000 87.00/M GRM31A7U3A470JW31D 
68pF 45% 1.0 490-4300-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-4300-2-ND 4,000 87.00/M GRM31A7U3A680JW31D 
100pF +5% 1.0 490-4301-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-4301-2-ND 4,000 87.00/M GRM31A7U3A101JW31D 
1,000 150pF +5% 1.0 490-4302-1-ND 5.87 34.71 100.13 | 490-4302-2-ND 4,000 96.00/M GRM31A7U3A151JW31D 
220pF 45% 1.0 490-4303-1-ND 5.87 34.71 100.13 | 490-4303-2-ND 4,000 96.00/M GRM31A7U3A221JW31D 
330pF +5% 1.0 490-4304-1-ND 5.87 34.71 100.13 | 490-4304-2-ND 4,000 96.00/M GRM31A7U3A331JW31D 
U2J 470pF +5% 1.25 490-4305-1-ND 6.58 38.87 112.13 | 490-4305-2-ND 3,000 108.00/M GRM31B7U3A471JW31L 
100pF +5% 1.0 490-4290-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4290-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J101JW31D 
150pF +5% 1.0 490-4291-1-ND 4.04 23.86 68.81 | 490-4291-2-ND 4,000 66.00/M GRM31A7U2J151JW31D 
220pF +5% 1.0 490-4292-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 490-4292-2-ND 4,000 70.00/M GRM31A7U2J221JW31D 
630 330pF +5% 1.0 490-4293-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 490-4293-2-ND 4,000 70.00/M GRM31A7U2J331JW31D 
470pF +5% 1.0 490-4294-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 490-4294-2-ND 4,000 70.00/M GRM31A7U2J471JW31D 
680pF +5% 1.0 490-4295-1-ND 4.49 26.52 76.50 | 490-4295-2-ND 4,000 73.00/M GRM31A7U2J681JW31D 
1000pF +5% 1.0 490-4296-1-ND 4.70 27.76 80.06 | 490-4296-2-ND 4,000 77.00/M GRM31A7U2J102JW31D 
1000pF +10% 1.25 490-3494-1-ND 4.66 27.56 79.50 | 490-3494-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR73A102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3495-1-ND 4.70 27.76 80.06 | 490-3495-2-ND 3,000 77.00/M GRM31BR73A152KWO1L 
1,000 2200pF +10% 1.25 490-3496-1-ND 4.80 28.34 81.75 | 490-3496-2-ND 3,000 78.00/M GRM31BR73A222KWO01L 
3300pF +10% 1.25 490-3497-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 490-3497-2-ND 3,000 79.00/M GRM31BR73A332KW01L 
4700pF +10% 1.25 490-3498-1-ND 4.97 29.38 84.75 | 490-3498-2-ND 3,000 81.00/M GRM31BR73A472KW01L 
1206 1000pF +10% 1.25 490-3506-1-ND 3.71 21.91 63.19 | 490-3506-2-ND 3,000 61.00/M GRM31BR72J102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3507-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 490-3507-2-ND 3,000 64.00/M GRM31BR72J152KWO1L 
2200pF +10% 1.25 490-3508-1-ND 4.17 24.64 71.06 | 490-3508-2-ND 3,000 68.00/M GRM31BR72J222KWO1L 
630 3300pF +10% 1.25 490-3509-1-ND 4.14 24.44 70.50 | 490-3509-2-ND 3,000 68.00/M GRM31BR72J332KWO01L 
4700pF +10% 1.25 490-3510-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-3510-2-ND 3,000 69.00/M GRM31BR72J472KWO1L 
6800pF +10% 1.25 490-3511-1-ND 4.70 27.76 80.06 | 490-3511-2-ND 3,000 77.00/M GRM31BR72J682KWO1L 
10000pF +10% 1.25 490-3512-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-3512-2-ND 3,000 69.00/M GRM31BR72J103KWO1L 
15000pF +10% 1.6 490-3513-1-ND 4.42 26.13 75.38 | 490-3513-2-ND 2,000 72.00/M GRM31CR72J153KWO3L 
15000pF +10% 1.25 490-3535-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3535-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR72E153KWO1L 
22000pF +10% 1.25 490-3536-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3536-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR72E223KW01L 
250 33000pF +10% 1.6 490-3537-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3537-2-ND 2,000 76.00/M GRM31CR72E333KWO3L 
47000pF +10% 1.6 490-3538-1-ND 4.60 27.17 78.38 | 490-3538-2-ND 2,000 75.00/M GRM31CR72E473KWO3L 
68000pF +10% 1.25 490-3540-1-ND 4.52 26.72 77.06 | 490-3540-2-ND 3,000 74.00/M GRM31BR72E683KW01L 
AF +10% 1.6 490-3542-1-ND 4.53 26.78 77.25 | 490-3542-2-ND 2,000 74.00/M GRM31CR72E104KWO3L 
27000pF +10% 1.15 490-1768-1-ND 1.69 10.01 28.88 | 490-1768-2-ND 3,000 27.72/M GRM31MR72A273KA01L 
33000pF +10% 1.15 490-1770-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1770-2-ND 3,000 28.00/M GRM31MR72A333KA01L 
33000pF +20% 1.15 490-1769-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1769-2-ND 3,000 29.88/M GRM31MR72A333MA01L 
100 39000pF +10% 1.15 490-1771-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1771-2-ND 3,000 30.06/M GRM31MR72A393KA01L 
47000pF +10% 1.15 490-1773-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1773-2-ND 3,000 28.00/M GRM31MR72A473KA01L 
47000pF +20% 1.15 490-1772-1-ND 6.57 38.81 111.94 | 490-1772-2-ND 3,000 107.46/M GRM31MR72A473MA01L 
68000pF +10% 1.15 490-3363-1-ND 2.07 12.22 35.25 | 490-3363-2-ND 3,000 34.00/M GRM31MR72A683KA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3909-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 490-3909-2-ND 2,000 142.00/M GRM31CR72A105KA01L 
10000pF +10% 0.85 490-1774-1-ND 1.40 8.26 23.81 | 490-1774-2-ND 4,000 23.00/M GRM319R71H103KA01D 
AF +10% 0.85 490-1775-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 490-1775-2-ND 4,000 25.00/M GRM319R71H104KA01D 
X7R .22UF +10% 0.85 490-1776-1-ND 2.89 17.10 49.31 | 490-1776-2-ND 4,000 47.00/M GRM319R71H224KA01D 
.27UF +10% 0.85 490-1777-1-ND 3.81 22.49 64.88 | 490-1777-2-ND 4,000 62.28/M GRM319R71H274KA01D 
-33UF +10% 0.85 490-1778-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 490-1778-2-ND 4,000 66.00/M GRM319R71H334KA01D 
50 -33UF +20% 0.85 490-1779-1-ND 3.81 22.49 64.88 | 490-1779-2-ND 4,000 62.28/M GRM319R71H334MA01D 
39UF +10% 1.15 490-1780-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1780-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H394KA01L. 
ATUF +10% 1.15 490-1781-1-ND 5.32 31.46 90.75 | 490-1781-2-ND 3,000 87.00/M GRM31MR71H474KA01L 
ATUF +20% 1.15 490-1782-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1782-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H474MA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3908-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 490-3908-2-ND 2,000 51.00/M GRM31CR71H105KA61L 
2.2UF +10% 1.6 490-3367-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 490-3367-2-ND 2,000 79.00/M GRM31CR71H225KA88L 
.33UF +10% 0.85 490-1783-1-ND 4.04 23.86 68.81 | 490-1783-2-ND 4,000 66.00/M GRM319R71E334KA01D 
A7UF +10% 0.85 490-1784-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 490-1784-2-ND 4,000 76.00/M GRM319R71E474KA01D 
-68uF +10% 0.85 490-1787-1-ND 5.63 33.28 96.00 | 490-1787-2-ND 4,000 92.00/M GRM319R71E684KA01D 
-68UF +20% 0.85 490-1786-1-ND 6.07 35.88 103.50 | 490-1786-2-ND 4,000 99.36/M GRM319R71E684MA01D 
25 -82UF +10% 1.15 490-1788-1-ND 6.12 36.14 104.25 | 490-1788-2-ND 3,000 100.08/M GRM31MR71E824KA01L 
1.0uF +10% 1.15 490-1789-1-ND 2.52 14.89 42.94 | 490-1789-2-ND 3,000 41.00/M GRM31MR71E105KCO1L 
1.0UF +20% 1.15 490-1790-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1790-2-ND 3,000 55.98/M GRM31MR71E105MCO1L 
2.2uF +10% 1.15 490-3368-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-3368-2-ND 3,000 56.00/M GRM31MR71E225KA93L 
4.7uF +10% 1.6 490-1809-1-ND 4.96 29.32 84.56 | 490-1809-2-ND 2,000 81.00/M GRM31CR71E475KA88L 
ATUF +10% 0.85 490-1791-1-ND 4.52 26.72 77.06 | 490-1791-2-ND 3,000 73.98/M GRM319R71C474KCO1L 
56UF +10% 0.85 490-1792-1-ND 5.31 31.40 90.56 | 490-1792-2-ND 4,000 86.94/M GRM319R71C564KA01D 
-68UF +10% 1.15 490-1793-1-ND 5.63 33.28 96.00 | 490-1793-2-ND 3,000 92.16/M GRM31MR71C684KA01L 
1.0UF +10% 0.85 490-1794-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1794-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71C105KC11D 
16 1.0uF +20% 0.85 490-1795-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1795-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71C105MC11D 
1.5uF +10% 1.15 490-1797-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1797-2-ND 3,000 57.06/M GRM31MR71C155KA35L_ 
1.5uF +20% 1.15 490-1796-1-ND 3.49 20.61 59.44 | — _— _ GRM31MR71C155MA35L. 
2.2uF +10% 1.15 490-1799-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 490-1799-2-ND 3,000 31.00/M GRM31MR71C225KA35L 
2.2UF +20% 1.15 490-1798-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1798-2-ND 3,000 57.78/M GRM31MR71C225MA35L 
10pF +10% 1.6 490-3911-1-ND 4.98 29.45 84.94 | 490-3911-2-ND 2,000 82.00/M GRM31CR71C106KAC7L 
10 1.0UF +10% 0.85 490-1800-1-ND 2.39 14.11 40.69 | 490-1800-2-ND 4,000 39.06/M GRM319R71A105KC01D 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1803 


Reel” 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


anorator in Eleetrontes 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code | Type bc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
1.0UF +20% 0.85 490-1801-1-ND 2.39 14.11 40.69 | 490-1801-2-ND 4,000 39.06/M GRM319R71A105MC01D 
2.2uF +10% 1.15 490-1803-1-ND 2.72 16.06 46.31 | 490-1803-2-ND 3,000 44.00/M GRM31MR71A225KA01L 
2.2uF +20% 1.15 490-1802-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-1802-2-ND 3,000 67.32/M GRM31MR71A225MA01L 
X7R 10 4.7UF +10% 1.6 490-1805-1-ND 3.65 21.58 62.25 | 490-1805-2-ND 2,000 60.00/M GRM31CR71A475KA01L. 
4.7uF +20% 1.6 490-1804-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1804-2-ND 2,000 104.76/M GRM31CR71A475MA01L. 
10uF +10% 1.6 490-3371-1-ND 4.81 28.41 81.94 | 490-3371-2-ND 2,000 79.00/M GRM31CR71A106KA01L 
6.3 10uF +10% 1.6 490-1806-1-ND 4.81 28.41 81.94 | 490-1806-2-ND 2,000 79.00/M GRM31CR70J106KA01L 
x6S 10 22uF +20% 1.6 490-4737-1-ND 13.49 79.69 229.88 | 490-4737-2-ND 2,000 221.00/M GRM31CC81A226ME19L 
4 47UF +20% 1.6 490-4523-1-ND 18.72 110.63 319.13 | 490-4523-2-ND 2,000 306.00/M GRM31CC80G476ME19L 
1.0UF +10% 0.85 490-1807-1-ND 1.97 11.64 33.56 | 490-1807-2-ND 4,000 32.22/M GRM319R61E105KC36D 
25 2.2uF +10% 0.6 490-1808-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-1808-2-ND 4,000 89.00/M GRM316R61E225KA12D 
4.7UF +10% 0.85 490-3372-1-ND 8.22 48.56 140.06 | 490-3372-2-ND 4,000 134.00/M GRM319R61E475KA12D 
10pF +10% 1.6 490-3373-1-ND 7.85 46.41 133.88 | 490-3373-2-ND 2,000 129.00/M GRM31CR61E106KA12L 
1.0UF +10% 1.15 490-1810-1-ND 3.18 18.79 54.19 | 490-1810-2-ND 3,000 52.02/M GRM31MR61C105KA01L_ 
2.2UF +10% 1.15 490-1811-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1811-2-ND 3,000 57.78/M GRM31MR61C225KA35L. 
4.7UF +10% 0.85 490-3374-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-3374-2-ND 4,000 130.00/M GRM319R61C475KA88D 
16 4.7uF +10% 1.6 490-1812-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 490-1812-2-ND 2,000 67.00/M GRM31CR61C475KA01L 
4.7UF +20% 1.6 490-1813-1-ND 5.81 34.32 99.00 | 490-1813-2-ND 2,000 95.04/M GRM31CR61C475MA01L 
10uF +10% 1.6 490-1814-1-ND 5.84 34.52 99.56 | 490-1814-2-ND 2,000 96.00/M GRM31CR61C106KC31L 
22uF +20% 1.6 490-4739-1-ND 13.49 79.69 229.88 | 490-4739-2-ND 2,000 221.00/M GRM31CR61C226ME15L 
2.2UF +10% 0.85 490-1815-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 490-1815-2-ND 4,000 40.00/M GRM319R61A225KA01D 
2.2UF +20% 0.85 490-1816-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1816-2-ND 4,000 54.36/M GRM319R61A225MA01D 
X5R 3.3pF +10% 0.85 490-1817-1-ND 7.11 41.99 121.13 | 490-1817-2-ND 4,000 116.28/M GRM319R61A335KA01D 
4.7UF +10% 0.85 490-3377-1-ND 6.67 39.39 113.63 | 490-3377-2-ND 4,000 109.00/M GRM319R61A475KA01D 
10 4.7UF +10% 0.6 490-1818-1-ND 4.75 28.08 81.00 | 490-1818-2-ND 4,000 78.00/M GRM316R61A475KE19D 
10yF +10% 0.85 490-3378-1-ND 14.80 87.43 252.19 | 490-3378-2-ND 4,000 242.00/M GRM319R61A106KE19D 
10uF +10% 1.6 490-1820-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 490-1820-2-ND 2,000 80.00/M GRM31CR61A106KA01L 
10uF +20% 1.15 490-1819-1-ND 6.80 40.17 115.88 | 490-1819-2-ND 3,000 111.24/M GRM31MR61A106ME19L 
22uF +20% 1.6 490-4738-1-ND 13.49 79.69 229.88 | 490-4738-2-ND 2,000 221.00/M GRM31CR61A226ME19L 
4.7UF +10% 1.15 490-3043-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 490-3043-2-ND 3,000 83.88/M GRM31MR60J475KC11L 
10uF +10% 0.85 490-1823-1-ND 16.45 97.18 280.31 | 490-1823-2-ND 4,000 269.00/M GRM319R60J106KE01D 
10yF +20% 0.85 490-1822-1-ND 16.45 97.18 280.31 | 490-1822-2-ND 4,000 269.00/M GRM319R60J106ME01D 
1206 6.3 10uF +10% 1.15 490-3379-1-ND 5.60 33.09 95.44 | 490-3379-2-ND 3,000 92.00/M GRM31MR60J106KE19L 
22uF +10% 1.6 490-1824-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-1824-2-ND 2,000 132.00/M GRM31CR60J226KE19L 
47uF +20% 1.6 490-3907-1-ND 18.72 110.63 319.13 | 490-3907-2-ND 2,000 306.00/M GRM31CR60J476ME19L 
100uF +20% 1.6 490-4539-1-ND 43.69 258.18 744.75 | 490-4539-2-ND 2,000 715.00/M GRM31CR60J107ME39L 
100 47000pF +80, -20% 1.15 490-3380-1-ND 7.05 41.67 120.19 | 490-3380-2-ND 3,000 115.38/M GRM31MF52A473ZD01L 
YF +80, -20% 0.85 490-1825-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-1825-2-ND 4,000 20.00/M GRM319F51H104ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.85 490-1826-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 490-1826-2-ND 4,000 33.00/M GRM319F51H334ZA01D 
50 ATUF +80, -20% 1.15 490-1827-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 490-1827-2-ND 3,000 63.00/M GRM31MF51H474ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.15 490-3381-1-ND 3.16 18.66 53.81 | 490-3381-2-ND 3,000 52.00/M GRM31MF51H225ZA01L. 
4.7UF +80, -20% 1.6 490-1828-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-1828-2-ND 2,000 69.30/M GRM31CF51H475ZA01L 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1829-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1829-2-ND 4,000 34.38/M GRM319F51E224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.85 490-1830-1-ND 2.46 14.56 42.00 | 490-1830-2-ND 4,000 40.00/M GRM319F51E474ZA01D 
2 -68UF +80, -20% 1.15 490-1831-1-ND 3.75 22.17 63.94 | 490-1831-2-ND 3,000 61.38/M GRM31MF51E684ZA01L 
5 1.0uF +80, -20% 1.15 490-1832-1-ND 1.67 9.88 28.50 | 490-1832-2-ND 3,000 27.00/M GRM31MF51E105ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.15 490-1833-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 490-1833-2-ND 3,000 61.00/M GRM31MF51E475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.6 490-3382-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 490-3382-2-ND 2,000 97.00/M GRM31CF51E106ZA01L. 
A7UF +80, -20% 0.85 490-1834-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 490-1834-2-ND 3,000 44.64/M GRM319F51C474ZA01L 
Y5V 1.0uF +80, -20% 0.85 490-1835-1-ND 1.86 10.99 31.69 | 490-1835-2-ND 4,000 30.00/M GRM319F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.15 490-1836-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1836-2-ND 3,000 54.00/M GRM31MF51C155ZA01L. 
16 2.2uF +80, -20% 1.15 490-1837-1-ND 2.99 17.68 51.00 | 490-1837-2-ND 3,000 49.00/M GRM31MF51C225ZA01L 
3.3yF +80, -20% 1.15 490-1838-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1838-2-ND 3,000 60.84/M GRM31MF51C335ZA01L 
4.7UF +80, -20% 1.15 490-1839-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1839-2-ND 3,000 30.00/M GRM31MF51C475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.15 490-3383-1-ND 3.00 17.75 51.19 | 490-3383-2-ND 3,000 49.00/M GRM31MF51C106ZA12L 
2.2uF +80, -20% 0.85 490-1840-1-ND 2.94 17.36 50.06 | 490-1840-2-ND 4,000 48.00/M GRM319F51A225ZA01D 
3.3yF +80, -20% 0.85 490-1841-1-ND 3.82 22.56 65.06 | 490-1841-2-ND 4,000 62.46/M GRM319F51A335ZA01D 
10 4.7uF +80, -20% 1.15 490-1842-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1842-2-ND 3,000 30.00/M GRM31MF51A475ZA01L 
10uF +80, -20% 1.15 490-1843-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-1843-2-ND 3,000 35.00/M GRM31MF51A106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-1844-1-ND 5.40 31.92 92.06 | 490-1844-2-ND 2,000 88.00/M GRM31CF51A226ZE01L 
10pF +80, -20% 1.15 490-1845-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-1845-2-ND 3,000 35.00/M GRM31MF50J106ZA01L 
6.3 22uF +80, -20% 1.6 490-1846-1-ND 5.40 31.92 92.06 | 490-1846-2-ND 2,000 88.00/M GRM31CF50J226ZE01L 
100uF +80, -20% 1.6 490-4512-1-ND 22.30 131.76 380.06 | 490-4512-2-ND 2,000 365.00/M GRM31CF50J107ZE01L 
Z5U 50 .22UF +20% 0.85 490-1847-1-ND 2.24 13.26 38.25 4,000 37.00/M GRM319E41H224MA01D 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-4297-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-4297-2-ND 4,000 177.00/M GRM32A7U2J152JW31D 
2200pF +5% 1.0 490-4298-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-4298-2-ND 4,000 177.00/M GRM32A7U2J222JW31D 
6800pF +10% 1.5 490-3499-1-ND 9.53 56.29 162.38 | 490-3499-2-ND 2,000 156.00/M GRM32QR73A682KW01L 
1,000 10000pF +10% 1.5 490-3500-1-ND 9.66 57.07 164.63 | 490-3500-2-ND 2,000 158.00/M GRM32QR73A103KW01L 
- 15000pF +10% 2.0 490-3501-1-ND 11.36 67.15 193.69 | 490-3501-2-ND 1,000 186.00 GRM32DR73A153KWO1L 
22000pF +10% 2.0 490-3502-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3502-2-ND 1,000 191.00 GRM32DR73A223KWO1L 
22000pF +10% 1.5 490-3514-1-ND 7.14 42.19 121.69 | 490-3514-2-ND 2,000 117.00/M GRM32QR72J223KW01L. 
630 33000pF +10% 2.0 490-3515-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 490-3515-2-ND 1,000 124.00 GRM32DR72J333KW01L 
47000pF +10% 2.0 490-3516-1-ND 10.48 61.95 178.69 | 490-3516-2-ND 1,000 172.00 GRM32DR72J473KW01L 
68000pF +10% 1.5 490-3539-1-ND 6.45 38.09 109.88 | 490-3539-2-ND 2,000 105.00/M GRM32QR72E683KW01L 
250 AF +10% 2.0 490-3541-1-ND 5.93 35.04 101.06 | 490-3541-2-ND 1,000 97.00 GRM32DR72E104KWO1L 
.22UF +10% 2.0 490-3545-1-ND 6.92 40.89 117.94 | 490-3545-2-ND 1,000 113.00 GRM32DR72E224KWO1L 
56000pF +10% 1.35 490-1848-1-ND 7.91 46.74 134.81 | 490-1848-2-ND 2,000 129.42/M GRM32NR72A563KA01L 
68000pF +10% 1.35 490-1850-1-ND 8.07 47.71 137.63 | 490-1850-2-ND 2,000 132.00/M GRM32NR72A683KA01L 
68000pF +20% 1.35 490-1849-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-1849-2-ND 2,000 130.14/M GRM32NR72A683MA01L. 
82000pF +10% 1.35 490-1851-1-ND 8.17 48.30 139.31 | 490-1851-2-ND 2,000 133.74/M GRM32NR72A823KA01L 
AF +10% 1.35 490-1853-1-ND 8.58 50.70 146.25 | 490-1853-2-ND 2,000 140.00/M GRM32NR72A104KA01L 
100 YF +20% 1.35 490-1852-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 490-1852-2-ND 2,000 138.24/M GRM32NR72A104MA01L. 
-68uF +10% 1.6 490-1854-1-ND 12.44 73.52 212.06 | 490-1854-2-ND 2,000 204.00/M GRM32CR72A684KA01L 
-68UF +20% 1.6 490-1855-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1855-2-ND 2,000 200.52/M GRM32CR72A684MA01L. 
1.0UF +10% 2.5 490-1857-1-ND 13.35 78.91 227.63 | 490-1857-2-ND 1,000 219.00 GRM32ER72A105KA01L 
1210 1.0UF +20% 2.5 490-1856-1-ND 13.77 81.38 234.75 | 490-1856-2-ND 1,000 225.00 GRM32ER72A105MA01L 
X7R 2.2uF +10% 2.5 490-3385-1-ND 29.80 176.09 507.94 | 490-3385-2-ND 1,000 488.00 GRM32ER72A225KA35L 
-56UF +10% 1.35 490-1858-1-ND 747 44.14 127.31 | 490-1858-2-ND 2,000 122.22/M GRM32NR71H564KA01L 
-68UF +10% 1.35 490-1860-1-ND 8.47 50.05 144.38 | 490-1860-2-ND 2,000 139.00/M GRM32NR71H684KA01L 
-68F +20% 1.35 490-1859-1-ND 8.33 49.21 141.94 | 490-1859-2-ND 2,000 136.26/M GRM32NR71H684MA01L 
50 -82UF +10% 1.8 490-1861-1-ND 9.00 53.17 153.38 | 490-1861-2-ND 1,000 147.24 GRM32RR71H824KA01L 
1.0uF +10% 1.8 490-1863-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1863-2-ND 1,000 105.00 GRM32RR71H105KA01L 
1.0UF +20% 1.8 490-1862-1-ND 6.59 38.94 112.31 | 490-1862-2-ND 1,000 108.00 GRM32RR71H105MA01L 
3.3uF +10% 2.0 490-3386-1-ND 20.83 123.11 355.13 | 490-3386-2-ND 1,000 341.00 GRM32DR71H335KA88L 
4.7uF +10% 2.5 490-1864-1-ND 25.21 148.98 429.75 | 490-1864-2-ND 1,000 413.00 GRM32ER71H475KA88L 
2.2UF +10% 1.8 490-1865-1-ND 7.19 46.02 132.75 | 490-1865-2-ND 1,000 127.00 GRM32RR71E225KCO1L 
25 2.2UF 420% 1.8 490-1866-1-ND 8.36 49.40 142.50 | 490-1866-2-ND 1,000 136.80 GRM32RR71E225MCO1L 
10yF +10% 2.0 490-1867-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1867-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR71E106KA12L 
3.3yF +10% 1.35 490-1871-1-ND 9.74 57.53 165.94 | 490-1871-2-ND 2,000 159.30/M GRM32NR71C335KCO1L 
3.3yF +20% 1.35 490-1870-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1870-2-ND 2,000 201.24/M GRM32NR71C335MA01L 
10pF +10% 2.0 490-1875-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1875-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR71C106KA01L 
16 10uF +20% 2.0 490-1874-1-ND 16.41 96.98 279.75 | 490-1874-2-ND 1,000 269.00 GRM32DR71C106MA01L 
2.2uF +10% 1.15 490-1869-1-ND 6.13 36.21 104.44 | 490-1869-2-ND 3,000 100.26/M GRM32MR71C225KCO1L 
2.2uF +20% 1.15 490-1868-1-ND 9.25 54.67 157.69 | 490-1868-2-ND 3,000 151.38/M GRM32MR71C225MCO1L 
4.7UF +10% 1.8 490-1872-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-1872-2-ND 1,000 177.00 GRM32RR71C475KCO1L 
(Continued) 
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Reel® 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (con:) 


fanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.7UF +20% 1.8 490-1873-1-ND 11.95 70.59 203.63 | 490-1873-2-ND 1,000 195.48 GRM32RR71C475MCO1L 
X7R 16 22uF +10% 2.5 490-4524-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-4524-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER71C226KE18L 
22uF +20% 2.5 490-4740-1-ND 45.55 269.17 776.44 | 490-4740-2-ND 1,000 745.00 GRM32ER71C226ME18L 
10 22uF +10% 2.5 490-1876-1-ND 27.01 159.58 460.31 | 490-1876-2-ND 1,000 442.00 GRM32ER71A226KE20L 
4.7uF +10% 1.8 490-1877-1-ND 12.29 72.61 209.44 | 490-1877-2-ND 1,000 201.00 GRM32RR61E475KC31L 
25 10yuF +10% 2.0 490-1878-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1878-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR61E106KA12L 
22uF +10% 2.5 490-3889-1-ND 32.34 191.10 551.25 | 490-3889-2-ND 1,000 529.00 GRM32ER61E226KE15L 
4.7uF +10% 1.8 490-1879-1-ND 10.11 59.74 172.31 | 490-1879-2-ND 1,000 165.42 GRM32RR61C475KCO1L 
10NF +10% 2.0 490-1880-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1880-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR61C106KA01L 
16 22uF +10% 2.5 490-1882-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1882-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER61C226KE20L 
22uF +20% 2.5 490-1881-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1881-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER61C226ME20L 
47uF +20% 2.5 490-3888-1-ND 27.64 163.35 471.19 | 490-3888-2-ND 1,000 452.00 GRM32ER61C476ME15L 
X5R 10yuF +10% 2.5 490-1883-1-ND 11.80 69.75 201.19 | 490-1883-2-ND 1,000 193.00 GRM32ER61A106KCO1L 
40 10yF +20% 2.5 490-1884-1-ND 11.80 69.75 201.19 | 490-1884-2-ND 1,000 193.00 GRM32ER61A106MCO1L 
22uF +10% 2.5 490-3388-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-3388-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER61A226KE20L 
47uF +10% 2.5: 490-3887-1-ND 27.64 163.35 452.00 | 490-3887-2-ND 1,000 452.00 GRM32ER61A476KE20L 
22uF +10% 2.0 490-1886-1-ND 15.39 90.94 262.31 | 490-1886-2-ND 1,000 252.00 GRM32DR60J226KA01L 
1210 22uF +20% 2.0 490-1885-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1885-2-ND 1,000 458.00 GRM32DR60J226MA01L 
6.3 33yF +20% 2.0 490-3389-1-ND 27.89 164.78 475.31 | 490-3389-2-ND 1,000 456.00 GRM32DR60J336ME19L 
47uF +20% 2.5 490-1887-1-ND 26.03 153.79 443.63 | 490-1887-2-ND 1,000 426.00 GRM32ER60J476ME20L 
100uF +20% 2.5 490-3390-1-ND 50.50 298.42 860.81 | 490-3390-2-ND 1,000 826.00 GRM32ER60J107ME20L 
100 pF +80, -20% 1.35 490-1888-1-ND 6.13 36.21 104.44 | 490-1888-2-ND 2,000 100.26/M GRM32NF52A104ZA01L 
-68yUF +80, -20% 1.35 490-1889-1-ND 7.87 46.48 134.06 | 490-1889-2-ND 2,000 128.70/M GRM32NF51H684ZA01L 
50 1.00F +80, -20% 1.8 490-1890-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 490-1890-2-ND 1,000 88.00 GRM32RF51H105ZA01L 
10yuF +80, -20% 2.0 490-1891-1-ND 11.34 67.02 193.31 | 490-1891-2-ND 1,000 186.00 GRM32DF51H106ZA01L 
25 4.7uF +80, -20% 0.85 490-1892-1-ND 7.03 41.54 119.81 | 490-1892-2-ND 4,000 115.00/M GRM329F51E475ZA01D 
Y5V 10yF +80, -20% 1.35 490-1893-1-ND 6.70 39.59 114.19 | 490-1893-2-ND 2,000 110.00/M GRM32NF51E106ZA01L 
16 10uF +80, -20% 1.35 490-1894-1-ND 5.42 32.05 92.44 | 490-1894-2-ND 2,000 89.00/M GRM32NF51C106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-3392-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-3392-2-ND 2,000 115.00/M GRM32CF51C226ZA12L 
10 10yuF +80, -20% 0.85 490-3393-1-ND TTT 45.89 132.38 | 490-3393-2-ND 4,000 127.00/M GRM329F51A106ZA01D 
22uF +80, -20% 1.6 490-1895-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-1895-2-ND 2,000 115.00/M GRM32CF51A226ZA01L 
+80, -20% 490-3394-1-ND 27.64 163.35 1,000 452.00 GRM32EF50J107ZE20L 


490-1896-1-ND 5.90 34.84 1,000 96.48 GRM32RE41H105MA01L 


x i - 7 Ter 7 ‘BI 

1808 U2J 3,150 68pF +5% 1.0 490-4307-1-ND 61.69 177.94 | 490-4307-2-ND 3,000 171.00/M GRM42A7U3F680JW31L 
a 82pF +5% 1.0 490-4308-1-ND 61.69 177.94 | 490-4308-2-ND 3,000 171.00/M GRM42A7U3F820JW31L 

100pF +5% 1.0 490-4309-1-ND 61.69 177.94 3,000 171.00/M GRM42A7U3F101JW31L 

CoG 9100pF +5% 1.8 490-1897-1-ND 291.33 840.38 1,000 806.76 GRM43R5C1H912JD01L 
(NPO) 50 11000pF 45% 1.8 490-1898-1-ND 350.81 1011.94 | 490-1898-2-ND 1,000 971.46 GRM43R5C1H113JD01L 
13000pF +5% 1.8 490-1899-1-ND 418.08 1206.00 | 490-1899-2-ND 1,000 1157.76 GRM43R5C1H133JDO1L 

1.000 33000pF +10% 2.0 490-3503-1-ND 116.03 334.69 | 490-3503-2-ND 1,000 321.00 GRM43DR73A333KWO1L 
47000pF +10% 2.0 490-3504-1-ND 121.68 351.00 | 490-3504-2-ND 1,000 337.00 GRM43DR73A473KWO1L 

630 68000pF +10% 1.5 490-3517-1-ND 85.28 246.00 | 490-3517-2-ND 1,000 236.00 GRM43QR72J683KWO1L 

APF +10% 2.0 490-3518-1-ND 82.03 236.63 | 490-3518-2-ND 1,000 227.00 GRM43DR72J104KWO1L 
15pF +10% 1.5 490-3543-1-ND 86.13 248.44 | 490-3543-2-ND 1,000 239.00 GRM43QR72E154KWO01L 

250 .22UF +10% 2.0 490-3544-1-ND 86.13 248.44 | 490-3544-2-ND 1,000 239.00 GRM43DR72E224KWO1L 

-33F +10% 2.0 490-3547-1-ND 82.88 239.06 | 490-3547-2-ND 1,000 230.00 GRM43DR72E334KWO1L 

-A7TUF +10% 2.0 490-3549-1-ND 98.09 282.94 | 490-3549-2-ND 1,000 272.00 GRM43DR72E474KWO1L 

A2uF +10% 1.8 490-1900-1-ND 68.12 196.50 | 490-1900-2-ND 1,000 188.64 GRM43RR72A124KA01L 

-15pF +10% 1.8 490-1901-1-ND 72.15 208.13 | 490-1901-2-ND 1,000 199.80 GRM43RR72A154KA01L 

-18pF +10% 1.8 490-1902-1-ND 93.08 268.50 | 490-1902-2-ND 1,000 257.76 GRM43RR72A184KA01L 

.22UF +10% 1.8 490-1903-1-ND 102.70 296.25 | 490-1903-2-ND 1,000 284.00 GRM43RR72A224KA01L 

X7R 400 .22UF +20% 1.8 490-1904-1-ND 95.42 275.25 | 490-1904-2-ND 1,000 264.24 GRM43RR72A224MA01L 
ATUF +10% 2.0 490-1905-1-ND 183.43 529.13 | 490-1905-2-ND 1,000 508.00 GRM43DR72A474KA01L 

1.5pF +10% 2.0 490-1906-1-ND 194.81 561.94 | 490-1906-2-ND 1,000 539.00 GRM43DR72A155KA01L. 

1812 1.5yuF +20% 2.0 490-1907-1-ND 194.81 561.94 | 490-1907-2-ND 1,000 539.00 GRM43DR72A155MA01L 
2.2uF +10% 2.5 490-1908-1-ND 213.27 — | 490-1908-2-ND 500 295.50 GRM43ER72A225KA01L 

2.2uF +20% 2.5 490-1909-1-ND 209.43 —_ | 490-1909-2-ND 500 290.00 GRM43ER72A225MA01L. 

1.5uF +10% 2.0 490-1910-1-ND 146.32 422.06 | 490-1910-2-ND 1,000 405.18 GRM43DR71H155KA01L 

50 1.5uF +20% 2.0 490-1911-1-ND 158.60 457.50 | 490-1911-2-ND 1,000 439.20 GRM43DR71H155MA01L 

2.2UF +10% 2.5 490-1912-1-ND 182.98 — | 490-1912-2-ND 500 253.50 GRM43ER71H225KA01L 

2.2uF +20% 2.5 490-1913-1-ND 170.69 —_ | 490-1913-2-ND 500 236.34 GRM43ER71H225MA01L 

25 4.7uF +10% 25 490-1914-1-ND 165.88 — | 490-1914-2-ND 500 229.50 GRM43ER71E475KA01L 

4.7uF +20% 2.5 490-1915-1-ND 177.26 —_ | 490-1915-2-ND 500 245.50 GRM43ER71E475MA01L 

10 22uF +10% 2.5 490-1916-1-ND 193.51 —_ | 490-1916-2-ND 500 268.00 GRM43ER71A226KE01L 

16 22uF +10% 2.5 490-1917-1-ND 193.51 —_ | 490-1917-2-ND 500 268.00 GRM43ER61C226KE01L 

10 47uF +10% 2.5 490-1918-1-ND 305.57 —_ | 490-1918-2-ND 500 423.00 GRM43ER61A476KE19L 

33yF +10% 2.0 490-1919-1-ND 278.40 803.06 | 490-1919-2-ND 1,000 771.00 GRM43DR60J336KE01L 

X5R 33yF +20% 2.0 490-1920-1-ND 278.40 803.06 | 490-1920-2-ND 1,000 771.00 GRM43DR60J336ME01L. 
6.3 47uF +10% 25 490-1921-1-ND — | 490-1921-2-ND 500 423.00 GRM43ER60J476KE01L 

47uF +20% 490-1922-1-ND — | 490-1922-2-ND 500 423.00 GRM43ER60J476ME01L 

100uF +20% 2. 490-1923-1-ND 490-1923-2-ND 500 693.50 GRM43SR60J107ME20L 

Ysv 100 -15yF +80, -20% 1. 490-1924-1-ND 490-1924-2-ND 214.38 GRM43RF52A154ZA01L 
50 1.5pF 1 490-1925-1-ND GRM43RF51H155ZD01L 

p| +54 E ; i IS5N5 

20000pF +5% al 490-1927-1-ND 1636.13 1,000 1570.68 GRM55R5C1H203JD01L 

CoG 50 24000pF 45% 1 490-1928-1-ND 1912.13 | 490-1928-2-ND 1,000 1835.64 GRM55R5C1H243JD01L 
(NPO) 30000pF +5% 1 490-1929-1-ND 2113.50 | 490-1929-2-ND 1,000 2028.96 GRM55R5C1H303JD01L 
36000pF +5% 1 490-1930-1-ND 2324.81 | 490-1930-2-ND 1,000 2231.82 GRM55R5C1H363JD01L 

43000pF +5% b) 490-1931-1-ND 2392.88 | 490-1931-2-ND 1,000 2297.16 GRM55R5C1H433JD01L 
1,000 0.1pF +10% 2 490-3505-1-ND 492.38 | 490-3505-2-ND 1,000 473.00 GRM55DR73A104KWO1L 

630 15yF +10% 2 490-3519-1-ND 497.81 | 490-3519-2-ND 1,000 478.00 GRM55DR72J154KWO1L 

.22uF +10% 2 490-3520-1-ND 495.00 | 490-3520-2-ND 1,000 475.00 GRM55DR72J224KWO01L 
-33 UF +10% 2 490-3546-1-ND 481.50 | 490-3546-2-ND 1,000 462.00 GRM55DR72E334KWO1L 
250 TUF +10% 2. 490-3548-1-ND 489.56 | 490-3548-2-ND 1,000 470.00 GRM55DR72E474KWO1L 
1.0uF +10% 2. 490-3550-1-ND 497.81 | 490-3550-2-ND 1,000 478.00 GRM55DR72E105KWO1L 

T.0UF +10% 2 490-1932-1-ND 715.69 | 490-1932-2-ND 1,000 687.00 GRM55DR72A105KA01L 

100 1.00F +20% 2 490-1933-1-ND 718.50 | 490-1933-2-ND 1,000 689.76 GRM55DR72A105MA01L 

4.7UF +10% 2 490-1934-1-ND —_ | 490-1934-2-ND 500 621.00 GRMS55ER72A475KA01L 

22920 1.0UF +10% 1 490-1936-1-ND 799.31 | 490-1936-2-ND 1,000 767.00 GRM55RR71H105KA01L 
X7R 1.00F +20% 1 490-1935-1-ND 788.25 | 490-1935-2-ND 1,000 756.72 GRM55RR71H105MA01L 
1.5yF +10% 1 490-1938-1-ND 967.13 | 490-1938-2-ND 1,000 928.44 GRM55RR71H155KA01L 

50 1.5pF +20% 1 490-1937-1-ND 967.13 | 490-1937-2-ND 1,000 928.44 GRM55RR71H155MA01L 

3.3yF +10% 2 490-1939-1-ND 1017.00 | 490-1939-2-ND 1,000 976.00 GRM55DR71H335KA01L 

3.3uF +20% 2 490-1940-1-ND 1017.00 | 490-1940-2-ND 1,000 976.00 GRM55DR71H335MA01L 

4.7UF +10% 2.5 490-1941-1-ND — | 490-1941-2-ND 500 471.50 GRM55ER71H475KA01L. 

4.7uF +20% 25 490-1942-1-ND —_ | 490-1942-2-ND 500 472.50 GRM55ER71H475MA01L 

10yuF +10% 2.0 490-1943-1-ND 1837.50 | 490-1943-2-ND 1,000 1764.00 GRM55DR71E106KA01L 

25 10yF +20% 2.0 490-1944-1-ND 1852.50 | 490-1944-2-ND 1,000 1778.00 GRM55DR71E106MA01L 

15uF +10% 2.5 490-1945-1-ND — | 490-1945-2-ND 500 440.50 GRM55ER71E156KA01L 

15yF +20% 2.5 490-1946-1-ND —_ | 490-1946-2-ND 500 440.50 GRM55ER71E156MA01L 

X5R 6.3 100uF +10% 3.2 490-1947-1-ND —_ | 490-1947-2-ND 300 571.50 GRM55FR60J107KA01L 
100 ATUF +80, -20% 1.8 490-1948-1-ND 601.69 | 490-1948-2-ND 1,000 577.62 GRM55RF52A474ZA01L 

Ysv -68yuF +80, -20% 1.8 490-1949-1-ND 1148.81 | 490-1949-2-ND 1,000 1102.86 GRMS55RF52A684ZD01L 
50 3.3pF +80, -20% 1.8 490-1950-1-ND 1750.50 | 490-1950-2-ND 1,000 1680.48 GRM55RF51H335ZD01L 

4.7UF +80, -20% 1.8 490-1951-1-ND 2140.31 | 490-1951-2-ND 1,000 2054.70 GRM55RF51H475ZD01L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Capacitors for Digi@keel” 


. * EG). EW 
hater in Hecormics High Frequency — ERB Series ae 
Feanires: r—-W—i i | Gode L we ac, | mil 
* Negligible inductance is achieved by its monolithic structure so the series can be used at frequencies above 2 GHz. TT 0603 1.6201 | 08204 02 - 05 - 
* Nickel barriered termination of ERB series improve solderablitiy and decrease solder leaching L 7 ite pies = zs 
* 0603 and 0805 are designed for both flow and reflow soldering and 1210 are designed for reflow soldering re 0805 2,040.3 | 1.25+0.3 0.25 0.7 
Applications: High frequency and high-power circuits 1210 3.220.3 | 2.5+0.3 0.3 1.0 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) max. Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +0.25pF 0.9 490-4845-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4845-2-ND 4,000 50.00/M ERB1885C2ER50CDX1D 
1.0pF +0.25pF 0.9 490-4846-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4846-2-ND 4,000 50.00/M ERB1885C2E1ROCDX1D 
1.2pF +0.1pF 0.9 490-4847-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E1R2BDX1D 
1.5pF +0.25pF 0.9 490-4848-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E1R5CDX1D 
1.8pF +0.1pF 0.9 490-4849-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4849-2-ND 4,000 99.00/M ERB1885C2E1R8BDX1D 
2.2pF +0.1pF 0.9 490-4850-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4850-2-ND 4,000 99.00/M ERB1885C2E2R2BDX1D 
2.7pF +0.1pF 0.9 490-4851-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E2R7BDX1D 
3.3pF +0.1pF 0.9 490-4852-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E3R3BDX1D 
3.9pF +0.1pF 0.9 490-4853-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E3R9BDX1D 
4.7pF +0.1pF 0.9 490-4854-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E4R7BDX1D 
5.6pF +0.25pF 0.9 490-4855-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E5R6CDX1D 
6.8pF +0.25pF 0.9 490-4856-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E6R8CDX1D 
0603 COG 250 8.2pF +0.25pF 0.9 490-4857-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E8R2CDX5D 
(NPO) 10pF 45% 0.9 490-4858-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E100JDX5D. 
12pF +5% 0.9 490-4859-1-ND 2.39 14.11 40.69 4,000 39.00/M ERB1885C2E120JDX5D. 
15pF +5% 0.9 490-4860-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E150JDX5D. 
18pF +5% 0.9 490-4861-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E180JDX5D. 
22pF +5% 0.9 490-4862-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4862-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E220JDX5D. 
27pF +5% 0.9 490-4863-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4863-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E270JDX5D. 
33pF +5% 0.9 490-4864-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E330JDX5D. 
39pF +5% 0.9 490-4865-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E390JDX5D. 
47pF +5% 0.9 490-4866-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4866-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E470JDX5D. 
56pF +5% 0.9 490-4867-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4867-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E560JDX5D. 
68pF +5% 0.9 490-4868-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E680JDX5D. 
82pF +5% 0.9 490-4869-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E820JDX5D. 
100pF +5% 0.9 490-4870-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4870-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E101JDX5D. 
0.5pF +0.25pF 1.35 490-4871-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4871-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2ER50CDX1L 
1.0pF +0.25pF 1.35 490-4872-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4872-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E1ROCDX1L 
1.2pF +0.1pF 1.35 490-4873-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4873-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E1R2BDX1L 
1.5pF +0.25pF 1.35 490-4874-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4874-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E1R5CDX1L 
1.8pF +0.1pF 1.35 490-4875-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4875-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E1R8BDX1L 
2.2pF +0.1pF 1.35 490-4876-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4876-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E2R2BDX1L 
2.7pF +0.1pF 1.35 490-4877-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4877-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E2R7BDX1L 
3.3pF +0.1pF 1.35 490-4878-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4878-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E3R3BDX1L 
3.9pF +0.1pF 1.35 490-4879-1-ND 12.42 73.39 211.69 3,000 203.00/M ERB21B5C2E3R9BDX1L 
4.7pF +0.1pF 1.35 490-4880-1-ND 12.42 73.39 211.69 3,000 203.00/M ERB21B5C2E4R7BDX1L 
5.6pF +0.25pF 1.35 490-4881-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4881-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E5R6CDX1L 
6.8pF +0.25pF 1.35 490-4882-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4882-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E6R8CDX1L 
8.2pF +0.25pF 1.35 490-4883-1-ND 6.74 39.85 114.94 3,000 110.00/M ERB21B5C2E8R2CDX1L 
0805 CoG 250 10pF +5% 1.35 490-4884-1-ND 6.74 39.85 114.94 3,000 110.00/M ERB21B5C2E100JDX1L 
(NPO) 12pF +5% 1.35 490-4885-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E120JDX1L 
15pF +5% 1.35 490-4886-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E150JDX1L 
18pF 45% 1.35 490-4887-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E180JDX1L 
22pF +5% 1.35 490-4888-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E220JDX1L 
27pF +5% 1.35 490-4889-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E270JDX1L 
33pF +5% 1.35 490-4890-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E330JDX1L 
39pF +5% 1.35 490-4891-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E390JDX1L 
47pF +5% 1.35 490-4892-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E470JDX1L 
56pF +5% 1.35 490-4893-1-ND 13.49 79.69 229.88 3,000 221.00/M ERB21B5C2E560JDX1L 
68pF +5% 1.35 490-4894-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4894-2-ND 3,000 221.00/M ERB21B5C2E680JDX1L 
82pF +5% 1.35 490-4895-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4895-2-ND 3,000 221.00/M ERB21B5C2E820JDX1L 
100pF +5% 1.35 490-4896-1-ND 13.49 79.69 229.88 3,000 221.00/M ERB21B5C2E101JDX1L 
100 120pF +5% 1.35 490-4897-1-ND 17.04 100.69 290.44 3,000 279.00/M ERB21B5C2A121JDX1L 
50 150pF +5% 1.35 490-4898-1-ND 17.66 104.33 300.94 3,000 289.00/M ERB21B5C1H151JDX1L 
250 180pF +5% 1.7 490-4899-1-ND 30.64 181.03 522.19 3,000 501.00/M ERB32Q5C2E181JDX1L 
220pF +5% 1.7 490-4900-1-ND 30.64 181.03 522.19 490-4900-2-ND 2,000 501.00/M ERB32Q5C2E221JDX1L 
270pF +5% 1.7 490-4901-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4901-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A271JDX1L 
100 330pF +5% 1.7 490-4902-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4902-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A331JDX1L 
1210 COG 390pF 45% 1.7 490-4903-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4903- 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A391JDX1L 
(NPO) 470pF +5% 1.7 490-4904-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4904-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A471JDX1L 
560pF +5% 1.7 490-4905-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4905-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H561JDX1L 
50 680pF +5% 17 490-4906-1-ND 38.56 227.83 657.19 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H681JDX1L 
820pF 45% 1.7 490-4907-1-ND 38.56 227.83 657.19 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H821JDX1L 
1000pF 45% 1.7 490-4908-1-ND 38.56 227.83 657.19 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H102JDX1L 
Monolithic Ceramic Capacitors for Automotive size Dimensions — mm 
4 Code L WwW E G min. 
GCM Series 0402 1.0 0.5 [015-03] 04 
E 0603 1.6 0.8 0.2 ~ 0.5 0.5 
Features: « Meets AEC-Q200 requirements * Higher resistance of solder-leaching due to the Ni-barriered termination, §t— w-4 — ee 0805 2.0 1.25 0.2~0.7 0.7 
applicable for reflow soldering and flow soldering (0603, 0805 and 1206 only) Applications: Automotive electronic es | | 1206 3.2 1.6 0.3 ~ 0.8 1.5 
equipment power train, safety equipment Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C J.T 1210 3.2 25 0.3 1.0 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1pF +0.25pF 0.5 490-4757-1-ND 57 3.38 9.75 490-4757-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H1ROCZ13D 
1.5pF +0.25pF 0.5 490-4916-1-ND 57 3.38 9.75 490-4916-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H1R5CZ13D 
2.2pF +0.25pF 0.5 490-4917-1-ND 57 3.38 9.75 490-4917-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H2R2CZ13D 
3.3pF +0.25pF 0.5 490-4918-1-ND 57 3.38 9.75 490-4918-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H3R3CZ13D 
4.7pF +0.25pF 0.5 490-4919-1-ND 57 3.38 9.75 490-4919-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H4R7CZ13D 
6.8pF +0.5pF 0.5 490-4920-1-ND 57 3.38 9.75 490-4920-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H6R8DZ13D 
10pF 45% 0.5 490-4755-1-ND 57 3.38 9.75 490-4755-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H100JZ13D 
15pF +5% 0.5 490-4921-1-ND 57 3.38 9.75 490-4921-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H150JZ13D 
0402 | COG 50 22pF +5% 0.5 490-4922-1-ND 57 3.38 9.75 490-4922-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H220JZ13D 
33pF +5% 0.5 490-4923-1-ND 57 3.38 9.75 490-4923-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H330JZ13D 
47pF +5% 0.5 490-4924-1-ND 57 3.38 9.75 490-4924-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H470JZ13D 
68pF +5% 0.5 490-4925-1-ND 62 3.64 10.50 490-4925-2-ND 10,000 10.00/M GCM1555C1H680JZ13D 
100pF 45% 0.5 490-4756-1-ND 62 3.64 10.50 490-4756-2-ND 10,000 10.00/M GCM1555C1H101JZ13D 
150pF 45% 0.5 490-4926-1-ND 40 2.34 6.75 490-4926-2-ND 10,000 6.00/M GCM1555C1H151JA16D 
220pF +5% 0.5 490-4927-1-ND A6 2.73 7.88 490-4927-2-ND 10,000 8.00/M GCM1555C1H221JA16D 
330pF +5% 0.5 490-4928-1-ND 54 3.19 9.19 490-4928-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H331JA16D 
470pF 45% 0.5 490-4758-1-ND 54 3.19 11.15 490-4758-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H471JA16D 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Capacitors for Automotive — GCM Series (Cont) 


Reel® 


Size WV Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 0.1pF +10% 0.5 490-4759-1-ND At 2.41 6.94 490-4759-2-ND 10,000 7.00/M GCM155R71C104KA55D 
25 0.047UF +10% 0.5 490-4760-1-ND 53 3.12 9.00 490-4760-2-ND 10,000 9.00/M GCM155R71E473KA55D 
220pF +10% 0.5 490-4912-1-ND 34 2.02 5.81 490-4912-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R71H221KA37D 
470pF +10% 0.5 490-4913-1-ND 34 2.02 5.81 490-4913-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R71H471KA37D 
1000pF +10% 0.5 490-4761-1-ND 29 1.69 4.88 490-4761-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H102KA37D 
50 2200pF +10% 0.5 490-4914-1-ND 30 1.76 5.06 490-4914-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H222KA37D 
o402 | x7R 4700pF +10% 0.5 490-4915-1-ND 29 1.69 4.88 490-4915-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H472KA37D 
0.01pF +10% 0.5 490-4762-1-ND .29 1.69 4.88 490-4762-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H103KA55D 
0.022uUF +10% 0.5 490-4763-1-ND 46 2.73 7.88 490-4763-2-ND 10,000 8.00/M GCM155R71H223KA55D 
220pF +10% 0.5 490-4909-1-ND 37 2.21 6.38 490-4909-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A221KA37D 
470pF +10% 0.5 490-4910-1-ND 37 2.21 6.38 490-4910-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A471KA37D. 
100 1000pF +10% 0.5 490-4764-1-ND 37 2.21 6.38 490-4764-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A102KA37D. 
2200pF +10% 0.5 490-4911-1-ND 33 1.95 5.63 490-4911-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R72A222KA37D 
4700pF +10% 0.5 490-4765-1-ND 33 1.95 5.63 490-4765-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R72A472KA37D 
1pF +0.25pF 0.8 490-4769-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4769-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H1ROCZ13D 
1.5pF +0.25pF 0.8 490-4952-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4952-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H1R5CZ13D 
2.2pF +0.25pF 0.8 490-4953-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4953-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H2R2CZ13D 
3.3pF +0.25pF 0.8 490-4954-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4954-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H3R3CZ13D 
4.7pF +0.25pF 0.8 490-4955-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4955-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H4R7CZ13D 
6.8pF +0.5pF 0.8 490-4956-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4956-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H6R8DZ13D 
10pF +5% 0.8 490-4766-1-ND 54 3.19 11.15 490-4766-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H100JA16D 
15pF +5% 0.8 490-4957-1-ND 54 3.19 9.19 490-4957-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H150JA16D 
22pF +5% 0.8 490-4958-1-ND 57 3.38 9.75 490-4958-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H220JA16D 
33pF +5% 0.8 490-4959-1-ND 57 3.38 9.75 490-4959-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H330JA16D 
50 47pF +5% 0.8 490-4960-1-ND 57 3.38 9.75 490-4960-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H470JA16D 
68pF 45% 0.8 490-4961-1-ND 57 3.38 9.75 490-4961-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H680JA16D 
100pF +5% 0.8 490-4767-1-ND 57 3.38 9.75 490-4767-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H101JA16D 
150pF 45% 0.8 490-4962-1-ND 67 3.97 11.44 490-4962-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C1H151JA16D 
220pF +5% 0.8 490-4963-1-ND 73 4.29 12.38 490-4963-2-ND 4,000 12.00/M GCM1885C1H221JA16D. 
330pF +5% 0.8 490-4964-1-ND A7 4.55 13.13 490-4964-2-ND 4,000 13.00/M GCM1885C1H331JA16D 
470pF +5% 0.8 490-4965-1-ND 77 4.55 13.13 490-4965-2-ND 4,000 13.00/M GCM1885C1H471JA16D 
680pF +5% 0.8 490-4966-1-ND 1.01 5.98 17.25 490-4966-2-ND 4,000 17.00/M GCM1885C1H681JA16D 
1000pF 45% 0.8 490-4768-1-ND 97 5.72 16.50 490-4768-2-ND 4,000 16.00/M GCM1885C1H102JA16D 
1500pF +5% 0.8 490-4967-1-ND 1.03 6.11 17.63 490-4967-2-ND 4,000 17.00/M GCM1885C1H152JA16D 
CoG 2200pF +5% 0.8 490-4968-1-ND 95 5.59 16.13 490-4968-2-ND 4,000 15.00/M GCM1885C1H222JA16D. 
1pF +0.25pF 0.8 490-4773-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4773-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A1ROCZ13D 
1.5pF +0.25pF 0.8 490-4936-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4936-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A1R5CZ13D 
2.2pF +0.25pF 0.8 490-4937-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4937-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A2R2CZ13D 
3.3pF +0.25pF 0.8 490-4938-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4938-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A3R3CZ13D 
4.7pF +0.25pF 0.8 490-4939-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4939-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A4R7CZ13D 
6.8pF +0.5pF 0.8 490-4940-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4940-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A6R8DZ13D 
0603 10pF +5% 0.8 490-4770-1-ND 69 4.10 11.81 490-4770-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A100JA16D 
15pF +5% 0.8 490-4941-1-ND 65 3.84 11.06 490-4941-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A150JA16D 
22pF +5% 0.8 490-4942-1-ND 65 3.84 11.06 490-4942-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A220JA16D 
100 33pF +5% 0.8 490-4943-1-ND 62 3.64 10.50 490-4943-2-ND 4,000 10.00/M GCM1885C2A330JA16D 
47pF +5% 0.8 490-4944-1-ND 65 3.84 11.06 490-4944-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A470JA16D 
68pF +5% 0.8 490-4945-1-ND 65 3.84 11.06 490-4945-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A680JA16D 
100pF +5% 0.8 490-4771-1-ND 65 3.84 11.06 490-4771-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A101JA16D 
150pF +5% 0.8 490-4946-1-ND 70 4.16 14.56 490-4946-2-ND 4,000 12.00/M GCM1885C2A151JA16D 
220pF +5% 0.8 490-4947-1-ND 92 5.46 15.75 490-4947-2-ND 4,000 15.00/M GCM1885C2A221JA16D 
330pF +5% 0.8 490-4948-1-ND 99 5.85 16.88 490-4948-2-ND 4,000 16.00/M GCM1885C2A331JA16D 
470pF +5% 0.8 490-4949-1-ND 1.11 6.57 18.94 490-4949-2-ND 4,000 18.00/M GCM1885C2A471JA16D 
680pF +5% 0.8 490-4950-1-ND 129) 7.61 21.94 490-4950-2-ND 4,000 21.00/M GCM1885C2A681JA16D 
1000pF 45% 0.8 490-4772-1-ND 1.42 8.39 24.19 490-4772-2-ND 4,000 23.00/M GCM1885C2A102JA16D 
1500pF +5% 0.8 490-4951-1-ND 1.60 9.43 27.19 490-4951-2-ND 4,000 26.00/M GCM1885C2A152JA16D 
16 0.1pF +10% 0.8 490-4774-1-ND 48 2.86 8.25 490-4774-2-ND 4,000 8.00/M GCM188R71C104KA37D 
0.47pF +10% 0.8 490-4775-1-ND 1.32 7.80 22.50 490-4775-2-ND 4,000 22.00/M GCM188R71C474KA55D 
25 0.22uF +10% 0.8 490-4935-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4935-2-ND 4,000 20.00/M GCM188R71E224KA55D 
0.47pF +10% 0.8 490-4776-1-ND 1.45 8.58 24.75 490-4776-2-ND 4,000 24.00/M GCM188R71E474KA64D 
1000pF +10% 0.8 490-4777-1-ND 39 2.28 6.56 490-4777-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H102KA37D 
2200pF +10% 0.8 490-4931-1-ND 35 2.08 7.28 490-4931-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H222KA37D 
4700pF +10% 0.8 490-4932-1-ND 35 2.08 7.28 490-4932-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H472KA37D 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 490-4933-1-ND 57 3.38 9.75 490-4933-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R71H223KA37D 
47000pF +10% 0.8 490-4934-1-ND 79 4.68 13.50 490-4934-2-ND 4,000 13.00/M GCM188R71H473KA55D 
0.01pF +10% 0.8 490-4778-1-ND 39 2.28 6.56 490-4778-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H103KA37D 
0.1pF +10% 0.8 490-4779-1-ND 65 3.84 11.06 490-4779-2-ND 4,000 11.00/M GCM188R71H104KA57D 
1000pF +10% 0.8 490-4780-1-ND 52 3.06 8.81 490-4780-2-ND 4,000 8.00/M GCM188R72A102KA37D 
0.01pF +10% 0.8 490-4781-1-ND 55 3.25 9.38 490-4781-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R72A103KA37D. 
100 0.022uUF +10% 0.8 490-4782-1-ND 83 4.88 14.06 490-4782-2-ND 4,000 14.00/M GCM188R72A223KA37D 
2200pF +10% 0.8 490-4929-1-ND 54 3.19 9.19 490-4929-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R72A222KA37D 
4700pF +10% 0.8 490-4930-1-ND 73 4.29 12.38 490-4930-2-ND 4,000 12.00/M GCM188R72A472KA37D 
4700pF +5% 0.6 490-4973-1-ND 2.43 14.37 41.44 490-4973-2-ND 4,000 40.00/M GCM2165C1H472JA16D 
50 6800pF +5% 0.85 490-4974-1-ND 2.86 16.90 48.75 490-4974-2-ND 4,000 47.00/M GCM2195C1H682JA16D 
COG 0.01pF 45% 0.85 490-4783-1-ND 4.33 25.61 73.88 490-4783-2-ND 4,000 71.00/M GCM2195C1H103JA16D 
100 2200pF +5% 0.6 490-4971-1-ND 2.04 12.03 34.69 490-4971-2-ND 4,000 33.00/M GCM2165C2A222JA16D 
3300pF +5% 0.6 490-4972-1-ND 2.52 14.89 42.94 490-4972-2-ND 4,000 41.00/M GCM2165C2A332JA16D 
100pF +5% 1.0 490-5024-1-ND 3.99 23.60 68.06 490-5024-2-ND 4,000 65.00/M GCM21A7U2E101JX01D 
150pF +5% 1.0 490-5025-1-ND 4.43 26.20 75.56 490-5025-2-ND 4,000 73.00/M GCM21A7U2E151JX01D 
220pF +5% 1.0 490-5026-1-ND 4.54 26.85 77.44 490-5026-2-ND 4,000 74.00/M GCM21A7U2E221JX01D 
330pF +5% 1.0 490-5027-1-ND 5.12 30.23 87.19 490-5027-2-ND 4,000 84.00/M GCM21A7U2E331JX01D 
U2J 250 470pF +5% 1.0 490-5028-1-ND 5.37 31.72 91.50 490-5028-2-ND 4,000 88.00/M GCM21A7U2E471JX01D 
0805 680pF +5% 1.0 490-5029-1-ND 5.42 32.05 92.44 490-5029-2-N 4,000 87.00/M GCM21A7U2E681JX01D 
1000pF +5% 1.0 490-5030-1-ND 5.97 35.30 101.81 490-5030-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E102JX01D 
1500pF 45% 1.0 490-5031-1-ND 5.97 35.30 101.81 490-5031-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E152JX01D 
2200pF 45% 1.0 490-5032-1-ND 5.97 35.30 101.81 490-5032-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E222JX01D 
16 2.2uF +10% 1.25 490-4786-1-ND 3.69 21.78 62.81 490-4786-2-ND 3,000 60.00/M GCM21BR71C225KA64L 
25 TpF +10% 1.25 490-4785-1-ND 2.10 12.42 35.81 490-4785-2-ND 3,000 34.00/M GCM21BR71E105KA56L 
2.2uF +10% 1.25 490-4787-1-ND 4.57 26.98 77.81 490-4787-2-ND 3,000 75.00/M GCM21BR71E225KA73L 
X7R 50 0.22uUF +10% 1.25 490-4970-1-ND 2.38 14.04 40.50 490-4970-2-ND 3,000 39.00/M GCM21BR71H224KA37L 
0.47pF +10% 1.25 490-4788-1-ND 3.69 21.78 62.81 490-4788-2-ND 3,000 60.00/M GCM21BR71H474KA55L 
400 47000pF +10% 1.25 490-4969-1-ND 1.88 11.12 32.06 490-4969-2-ND 3,000 31.00/M GCM21BR72A473KA37L 
0.1pF +10% 1.25 490-4789-1-ND 1.78 10.53 30.38 490-4789-2-ND 3,000 29.00/M GCM21BR72A104KA37L 
50 0.022uF +5% 0.85 490-4790-1-ND 6.48 38.29 110.44 490-4790-2-ND 4,000 106.00/M GCM3195C1H223JA16D. 
4700pF +5% 0.85 490-4976-1-ND 6.93 40.95 118.13 490-4976-2-ND 4,000 113.00/M GCM3195C2A472JA16D 
COG 100 5600pF 45% 0.85 490-4791-1-ND 7.46 44.07 127.13 490-4791-2-ND 4,000 122.00/M GCM3195C2A562JA16D 
6800pF +5% 0.85 490-4977-1-ND 7.83 46.28 133.50 490-4977-2-ND 4,000 128.00/M GCM3195C2A682JA16D 
10000pF 25% 0.85 490-4978-1-ND 8.80 52.00 150.00 490-4978-2-ND 4,000 144.00/M GCM3195C2A103JA16D 
3300pF +5% 1.0 490-5033-1-ND 6.39 37.77 = 108.94 490-5033-2-ND 4,000 105.00/M GCM31A7U2E332JX01D 
1206 250 4700pF +5% 1.0 490-5034-1-ND 6.39 37.77. 108.94 490-5034-2-ND 4,000 105.00/M GCM31A7U2E472JX01D 
6800pF +5% 1.25 490-5035-1-ND 7.82 46.22 133.31 490-5035-2-ND 3,000 128.00/M GCM31B7U2E682JX01L 
uU2J 10000pF 45% 1.25 490-5036-1-ND 7.82 46.22 133.31 490-5036-2-ND 3,000 128.00/M GCM31B7U2E103JX01L 
10pF +5% 1.0 490-5037-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-5037-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J100JX01D 
630 15pF 45% 1.0 490-5038-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-5038-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J150JX01D 
22pF +5% 1.0 490-5039-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-5039-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J220JX01D 
33pF 45% 1.0 490-5040-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-5040-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J330JX01D 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Capacitors for Automotive — GcM Series (cont, Digi@ Reel’ 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47pF +5% 1.0 490-5041-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-5041-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J470JX01D 
68pF +5% 1.0 490-5042-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-5042-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J680JX01D 
100pF +5% 1.0 490-5043-1-ND 5.75 34.00 98.06 490-5043-2-ND 4,000 94.00/M GCM31A7U2J101JX01D 
150pF +5% 1.0 490-5044-1-ND 5.65 33.41 96.38 490-5044-2-ND 4,000 93.00/M GCM31A7U2J151JX01D 
U2J 630 220pF 45% 1.0 490-5045-1-ND 6.01 35.49 102.38 490-5045-2-ND 4,000 98.00/M GCM31A7U2J221JX01D 
330pF +5% 1.0 490-5046-1-ND 6.01 35.49 102.38 490-5046-2-ND 4,000 98.00/M GCM31A7U2J331JX01D 
470pF +5% 1.0 490-5047-1-ND 6.01 35.49 102.38 490-5047-2-ND 4,000 98.00/M GCM31A7U2J471JX01D 
1206 680pF +5% 1.0 490-5048-1-ND 6.30 37.25 107.44 490-5048-2-ND 4,000 103.00/M GCM31A7U2J681JX01D 
1000pF +5% 1.0 490-5049-1-ND 6.57 38.81 111.94 490-5049-2-ND 4,000 107.00/M GCM31A7U2J102JX01D 
6.3 22uF +10% 1.6 490-4843-1-ND 19.72 116.55 336.19 490-4843-2-ND 2,000 323.00/M GCM31CR70J226KE23L 
10 10pF +10% 1.6 490-4792-1-ND 7.46 44.07 = 127.13 490-4792-2-ND 2,000 122.00/M GCM31CR71A106KA64L. 
16 10pF +10% 1.6 490-4793-1-ND 10.51 62.08 179.06 490-4793-2-ND 2,000 172.00/M GCM31CR71C106KA64L 
X7R 25 4.7UF +10% 1.6 490-4794-1-ND 6.56 38.74 111.75 490-4794-2-ND 2,000 107.00/M GCM31CR71E475KA55L 
50 1pF +10% 1.15 490-4795-1-ND 4.30 25.42 73.31 490-4795-2-ND 3,000 70.00/M GCM31MR71H105KA55L 
2.2uUF +10% 1.6 490-4796-1-ND 5.34 31.53 90.94 490-4796-2-ND 2,000 87.00/M GCM31CR71H225KA55L 
100 0.22uF +10% 1.15 490-4975-1-ND 3.86 22.82 65.81 490-4975-2-ND 3,000 63.00/M GCM31MR72A224KA37L 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-5050-1-ND 15.10 89.25 257.44 490-5050-2-ND 4,000 247.00/M GCM32A7U2J152JX01D 
2200pF +5% 1.0 490-5051-1-ND 15.10 89.25 257.44 490-5051-2-ND 4,000 247.00/M GCM32A7U2J222JX01D 
6.3 47uF +10% 2.5 490-4844-1-ND 38.06 224.90 648.75 490-4844-2-ND 1,000 623.00 GCM32ER70J476KE19L 
1210 10 22uF +10% 2.5 490-4797-1-ND 27.96 165.23 476.63 490-4797-2-ND 1,000 458.00 GCM32ER71A226KE12L 
X7R 25 10pF +10% 2.5 490-4798-1-ND 17.75 104.91 302.63 490-4798-2-ND 1,000 291.00 GCM32ER71E106KA57L 
50 4.7UF +10% 2.5 490-4799-1-ND 27.81 164.32 474.00 490-4799-2-ND 1,000 455.00 GCM32ER71H475KA55L. 
100 2.2UF +10% 2.0 490-4979-1-ND 31.94 188.76 544.50 490-4979-2-ND 1,000 436.00 GCM32DR72A225KA64L. 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors — Low ESL and Low Profile 


Murata offers standard and low profile low inductance products. Murata’s low ESL capacitors are suitable for high-speed microprocessors and high frequency digital equipment. 
Specifications: « Plating: Ni and Matte Sn * Operating Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C +15% * X7S: -55°C ~ 125°C 422% 


LLL Series — Reversed Geometry: LLA Series — Eight Terminals: LLM Series — Ten Terminals: 
Features: * Low inductance « Suitable for noise reduction for high Features: * Low ESL (100pH) * Suitable to decoupling for 1GHz clock | Features: * Low ESL (45pH) »* Suitable to decoupling for 2GHz clock 
frequency speed ICs speed ICs 
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Size wv Dimensions — mm _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC |Capacitance | Tolerance| L WwW i Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
LLL Series — Reversed Geometry 
0204 X6S 6.3 AF +20% 1.0 0.5 0.3 | 490-4310-1-ND 2.57 15.21 43.88 490-4310-2-ND 10,000 33.35/M | LLL153C80J104ME01E 
6.3 .22UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4323-1-ND 1.54 9.10 26.25 490-4323-2-ND 4,000 25.00/M | LLL185R70J224MA01L 
10 TF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4333-1-ND 2.54 15.02 43.31 490-4333-2-ND 4,000 42.00/M | LLL185R71A104MA11L 
Apr +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4321-1-ND 2.01 11.90 34.31 490-4321-2-ND 4,000 33.00/M_ | LLL185R71A104MA01L 
10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4751-1-ND 3.01 17.81 51.38 490-4751-2-ND 4,000 49.00/M | LLL185R71C103MA11L 
X7R 16 22000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4330-1-ND 3.53 20.87 60.19 490-4330-2-ND 4,000 58.00/M | LLL185R71C223MA11L 
47000pF +20% 1.6 0.8 | 0.5¢ | 490-4319-1-ND 3.87 22.88 66.00 490-4319-2-ND 4,000 63.00/M | LLL185R71C473MA01L 
0306 47000pF +20% 1.6 0.8 | 0.5¢ | 490-4332-1-ND 3.81 22.49 64.88 490-4332-2-ND 4,000 62.00/M_ | LLL185R71C473MA11L 
10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4328-1-ND 3.81 22.49 64.88 490-4328-2-ND 4,000 62.00/M | LLL185R71E103MA11L 
25 10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4315-1-ND 3.05 18.01 51.94 490-4315-2-ND 4,000 50.00/M | LLL185R71E103MA01L. 
22000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4317-1-ND 3.66 21.65 62.44 490-4317-2-ND 4,000 60.00/M_| LLL185R71E223MA01L 
.22UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4335-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4335-2-ND 4,000 80.00/M | LLL185C70G224MA11L 
X7S 4 A7UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4325-1-ND 4.70 27.76 80.06 490-4325-2-ND 4,000 77.00/M | LLL185C70G474MA01L 
1pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4327-1-ND 3.43 20.28 58.50 490-4327-2-ND 4,000 56.00/M | LLL185C70G105ME01L 
63 A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4368-1-ND 5.67 33.48 96.56 490-4368-2-ND 4,000 93.00/M | LLL215R70J474MA11L 
i 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4354-1-ND 3.81 22.49 64.88 490-4354-2-ND 3,000 62.00/M | LLL219R70J105MA01L 
.22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4366-1-ND 5.16 30.49 87.94 490-4366-2-ND 4,000 84.00/M | LLL215R71A224MA11L 
10 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4350-1-ND 4.97 29.38 84.75 490-4350-2-ND 4,000 81.00/M | LLL216R71A224MA01L 
A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4352-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4352-2-ND 3,000 80.00/M_ | LLL219R71A474MA01L 
16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4362-1-ND 5.16 30.49 87.94 490-4362-2-ND 4,000 84.00/M | LLL215R71C473MA11L 
Apr +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4364-1-ND 4.08 24.12 69.56 490-4364-2-ND 4,000 67.00/M | LLL215R71C104MA11L 
X7R 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4360-1-ND 4.18 24.70 71.25 490-4360-2-ND 4,000 68.00/M | LLL215R71E223MA11L 
0508 25 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4344-1-ND 4.97 29.38 84.75 490-4344-2-ND 4,000 81.00/M | LLL216R71E473MA01L 
1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4346-1-ND 3.54 20.93 60.38 490-4346-2-ND 4,000 58.00/M_ | LLL216R71E104MA01L 
2200pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4752-1-ND 4.25 25.10 72.39 490-4752-2-ND 4,000 69.00/M | LLL215R71H222MA11L 
4700pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4337-1-ND 4.49 26.52 76.50 490-4337-2-ND 4,000 73.00/M | LLL216R71H472MAO1L 
50 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4358-1-ND 5.98 35.36 102.00 490-4358-2-ND 4,000 98.00/M | LLL215R71H103MA11L 
10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4339-1-ND 2.98 17.62 50.81 490-4339-2-ND 4,000 49.00/M | LLL216R71H103MA01L 
22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4341-1-ND 4.43 26.20 75.56 490-4341-2-ND 4,000 73.00/M_| LLL216R71H223MA01L 
x78 4 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4369-1-ND 5:71 33.74 97.31 490-4369-2-ND 4,000 93.00/M | LLL215C70G105MA11L 
2.2UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4356-1-ND 147 45.89 132.38 490-4356-2-ND 3,000 127.00/M | LLL219C70G225MA01L 
63 2.2uF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4754-1-ND 147 45.89 132.38 490-4754-2-ND 4,000 127.00/M | LLL317R70J225MA01L 
Z 4.7UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4392-1-ND 10.11 59.74 172.31 490-4392-2-ND 3,000 165.00/M_| LLL31MR70J475MAO1L 
A7UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4403-1-ND 3.05 18.01 51.94 490-4403-2-ND 4,000 50.00/M | LLL315R71A474MA11L 
10 1pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4389-1-ND 2.90 17.16 49.50 490-4389-2-ND 4,000 48.00/M | LLL317R71A105MA01L 
2.2UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4391-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-4391-2-ND 3,000 109.00/M_ | LLL81MR71A225MA01L 
.22UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4401-1-ND 6.86 40.56 117.00 490-4401-2-ND 4,000 112.00/M | LLL315R71C224MA11L 
16 -33UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4402-1-ND 4.99 29.51 85.13 490-4402-2-ND 4,000 90.00/M | LLL315R71C334MA11L 
TUF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4385-1-ND 5.50 32.50 93.75 490-4385-2-ND 4,000 90.00/M | LLL317R71C474MA01L 
1pF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4387-1-ND 4.47 26.39 76.13 490-4387-2-ND 3,000 73.00/M_| LLL31MR71C105MA01L 
X7R 47000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4753-1-ND 4.54 26.85 77.44 490-4753-2-ND 4,000 74.00/M | LLL315R71E473MA11L 
0612 Apr +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4399-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4399-2-ND 4,000 80.00/M | LLL315R71E104MA11L 
25 AF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4378-1-ND 4.03 23.79 68.63 490-4378-2-ND 4,000 66.00/M | LLL317R71E104MA01L 
.22UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4380-1-ND 4.82 28.47 82.13 490-4380-2-ND 3,000 79.00/M | LLL31MR71E224MA01L 
TUF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4382-1-ND 6.23 36.79 106.13 490-4382-2-ND 3,000 102.00/M_ | LLL31MR71E474MA01L 
10000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4394-1-ND 5.71 33.74 97.31 490-4394-2-ND 4,000 93.00/M | LLL315R71H103MA11L 
10000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4370-1-ND 4.40 26.02 75.06 490-4370-2-ND 4,000 80.00/M | LLL317R71H103MA01L 
50 22000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4396-1-ND 5.08 30.03 86.63 490-4396-2-ND 4,000 83.00/M | LLL315R71H223MA11L 
22000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4372-1-ND 5.08 30.03 86.63 490-4372-2-ND 4,000 83.00/M | LLL317R71H223MA01L 
47000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4374-1-ND 5.23 30.88 89.06 490-4374-2-ND 4,000 86.00/M | LLL317R71H473MA01L 
Apr +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4376-1-ND 5.56 32.83 94.69 490-4376-2-ND 3,000 91.00/M_| LLL31MR71H104MA01L 
X7S 4 10yuF +20% 3.2 1.6 | 1.25 | 490-4393-1-ND 9.87 58.31 168.19 490-4393-2-ND 2,000 161.00/M | LLL31BC70G106MA01L 
LLA Series — Eight Terminals 
0603 X7S 4 A7UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4406-1-ND 5.70 33.67 97.13 490-4406-2-ND 4,000 93.00/M_ | LLA185C70G474MA01L 
iu : 
0805 X7R 63 A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4748-1-ND 4.36 25.74 74.25 490-4748-2-ND 4,000 71.00/M | LLA215R70J474MA14L 
; 1pF 20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4420-1-ND 4.51 26.65 76.88 490-4420-2-ND 3,000 74.00/M | LLA219R70J105MA01L 
t Tolerance +0.1mm_ ¥ Tolerance +0/-0.15mm (Continued) 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors 
Low ESL and Low Profile (Cont.) 


Digi@Reel” [Sm 


Size wv Dimensions — mm_ | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance| L WwW if Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4432-1-ND 4.43 26.20 75.56 490-4432-2-ND 4,000 73.00/M | LLA215R71A224MA14L 
A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4418-1-ND 7.29 43.10 124.31 490-4418-2-ND 3,000 119.00/M_| LLA219R71A474MA01L 
47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4428-1-ND 7.18 42.45 122.44 490-4428-2-ND 4,000 118.00/M | LLA215R71C473MA14L 
16 Apr +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4414-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4414-2-ND 3,000 80.00/M | LLA219R71C104MA01L 
X7R .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4416-1-ND 8.57 50.64 146.06 490-4416-2-ND 3,000 140.00/M_| LLA219R71C224MA01L 
0805 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4424-1-ND 4.08 24.12 69.56 490-4424-2-ND 4,000 67.00/M | LLA215R71E103MA14L 
10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4408-1-ND 6.39 37.77 108.94 490-4408-2-ND 3,000 105.00/M | LLA219R71E103MA01L 
25 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4426-1-ND 5.04 29.77 85.88 490-4426-2-ND 4,000 82.00/M | LLA215R71E223MA14L 
22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4410-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-4410-2-ND 3,000 109.00/M | LLA219R71E223MA01L 
47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4412-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-4412-2-ND 3,000 109.00/M_| LLA219R71E473MA01L 
X78 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4434-1-ND 5.98 35.36 102.00 490-4434-2-ND 4,000 98.00/M | LLA215C70G105MA14L 
2.2UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4422-1-ND 4.61 27.24 78.56 490-4422-2-ND 3,000 75.00/M | LLA219C70G225MA01L 
2.2uF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4446-1-ND 10.43 61.62 177.75. 490-4446-2-ND 3,000 171.00/M_ | LLA319R70G225MA01L 
63 1pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4452-1-ND 7.83 46.28 133.50 490-4452-2-ND 4,000 128.00/M | LLA315R70J105MA14L 
< 2.2uF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4454-1-ND 11.39 67.28 194.06 490-4454-2-ND 4,000 186.00/M_ | LLA315R70J225MA14L 
10 TUF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4450-1-ND 7.90 46.67 134.63 490-4450-2-ND 4,000 129.00/M | LLA315R71A474MA14L 
1206 X7R 1pF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4442-1-ND 7.83 46.25 133.43 490-4442-2-ND 3,000 128.00/M_ | LLA319R71A105MA01L 
Apr +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4749-1-ND 5.97 35.25 101.68 490-4749-2-ND 4,000 98.00/M | LLA315R71C104MD12D 
Apr +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4750-1-ND 7.34 43.36 125.06 490-4750-2-ND 3,000 120.00/M | LLA319R71C104MAO1L 
16 .22UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4448-1-ND 7.77 45.89 132.38 490-4448-2-ND 4,000 127.00/M | LLA315R71C224MA14L 
.22UF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4437-1-ND 8.93 52.78 152.25 490-4437-2-ND 3,000 146.00/M | LLA319R71C224MA01L 
TUF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4439-1-ND 8.35 49.34 142.31 490-4439-2-ND 3,000 137.00/M | LLA319R71C474MAO1L 
LLM Series — Ten Terminals 
63 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4478-1-ND 11.04 65.26 188.25 490-4478-2-ND 4,000 181.00/M | LLM215R70J224MA11L 
gi A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4480-1-ND 7.08 41.86 120.75 490-4480-2-ND 4,000 116.00/M_| LLM215R70J474MA11L 
X7R 16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4474-1-ND 9.05 53.50 154.31 490-4474-2-ND 4,000 148.00/M | LLM215R71C473MA11L 
0805 Apr +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4476-1-ND 8.94 52.85 152.44 490-4476-2-ND 4,000 146.00/M_| LLM215R71C104MA11L 
25 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4470-1-ND 17.86 105.56 304.50 490-4470-2-ND 4,000 292.00/M | LLM215R71E103MA11L 
22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4472-1-ND 8.18 48.36 139.50 490-4472-2-ND 4,000 134.00/M_| LLM215R71E223MA11L 
X78 4 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4482-1-ND 10.14 59.93 172.88 490-4482-2-ND 4,000 166.00/M | LLM215C70G105MA11L 
2.2uF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4484-1-ND 10.22 60.39 174.19 490-4484-2-ND 4,000 167.00/M | LLM215C70G225ME11L 
6.3 2.2uF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4501-1-ND 10.21 60.32 174.00 490-4501-2-ND 4,000 167.00/M_ | LLM315R70J225MA11L 
1206 X7R 10 A7UF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4499-1-ND 13.63 80.54 232.31 490-4499-2-ND 4,000 223.00/M_ | LLM315R71A474MA11L 
16 Apr +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4495-1-ND 11.18 66.04 190.50 490-4495-2-ND 4,000 183.00/M | LLM315R71C104MA11L 
.22UF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4497-1-ND 13.41 79.24 228.56 490-4497-2-ND 4,000 219.00/M | LLM315R71C224MA11L 
t Tolerance +0.1mm_ $ Tolerance +0 /-0.15mm 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors Safety Standard 0303, 
General Features: * New monolithic structure for on thinner type equipment. Applications: » For use | L rw 
small, high capacitance capable of operating at high _ on line filters and couplings for DAA modems without 
voltage levels * 125°C guaranteed * Only for reflow transformers ° Line filters for information equipment iu 
soldering GF Series: Features: ¢ Available for equipment des 
GB Series: Features: * Chip monolithic ceramic based on IEC/EN60950 and UL1950. The GA352/355 Standard Recognition 
capacitor (certified as conforming to safety standards) types are available for equipment based on IEC/ aT eae 
for AC lines * Compared to lead type capacitors, EN60065, UL1492 and UL6500 »* The low-profile Switching | Communication 
2 ain : : ee : 2 . Size Standard Status of Power Network Devices 
this new capacitor is greatly downsized and low- _ type (thickness: 1.5mm maximum) is available for use F ad 
‘ i : aa Series Code Safety Standard No. Recognition | Supplies | such as a Modem 
profiled to 1/10 or less in volume, and 1/4 or less in on thinner type equipment Applications: * For use GB 2990 VDE, SEV, SEMKO | EN132400 ro) © © 
height. Applications: « Ideal for use as X capacitor on line filters and couplings for DAA modems without » i 
for various switching power supplies transformers ¢ Use on line filters for information GD 1808/1812 SEMKO EN132400 {e) ina fe) 
GD Series: Features: * Available for equipment equipment * Use as Y capacitor or X capacitor for 1808 SEMKO EN132400 [@) . [e) 
based on IEC/EN60950 and UL1950 * The low-profile various switching power supplies (GA352/355 types GF 551 Weeee SeuRG Rebar . 3 . 
type (thickness: 1.5mm maximum) is available for use —_ only) 
Size wv Dimensions — mm_| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type AC_ | Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GB Series — Class X2 
10000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4235-1-ND 18.41 147.30 552.38 | 490-4235-2-ND 1,000 884.00 | GA355DR7GB103KY02L 
2200 X7R 250 15000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4236-1-ND 20.61 164.85 618.19 | 490-4236-2-ND 1,000 989.00 | GA355DR7GB153KY02L 
22000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4237-1-ND 23.80 190.41 714.04 | 490-4237-2-ND 1,000 1142.00 | GA355DR7GB223KY02L 
33000pF +10% 5.7 5.0 | 2.7 | 490-4238-1-ND 28.62 228.96 —_| 490-4238-2-ND 500 687.00 | GA355XR7GB333KY06L 
GD Series — Class Y3 
100pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3483-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3483-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD101KWO1L 
150pF +10% 45 2.0 1.5 | 490-3484-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3484-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD151KWO1L 
220pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3485-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3485-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD221KWO1L 
1808 X7R 250 330pF +10% 45 2.0 1.5 | 490-3486-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3486-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD331KWO1L 
470pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3487-1-ND 9.93 58.70 169.31 | 490-3487-2-ND 2,000 163.00/M_| GA342QR7GD471KWO1L 
680pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3488-1-ND 9.93 58.70 169.31 | 490-3488-2-ND 2,000 163.00/M | GA342QR7GD681KWO1L 
1000pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3489-1-ND 9.93 58.70 169.31 | 490-3489-2-ND 2,000 163.00/M | GA342QR7GD102KWO1L 
1500pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3490-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3490-2-ND 2,000 170.00/M_| GA342QR7GD152KWO1L 
1800pF +10% 4.5 3.2 1.5 | 490-3491-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3491-2-ND 1,000 230.00 | GA343QR7GD182KWO1L 
1812 X7R 250 2200pF +10% 45 3.2 1.5 | 490-3492-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3492-2-ND 1,000 230.00 | GA343QR7GD222KWO1L 
4700pF +10% 4.5 3.2 | 2.0 | 490-3493-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3493-2-ND 1,000 230.00 | GA343DR7GD472KWO1L 
GF Series — Class Y2 
10pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3459-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3459-2-ND 2,000 239.00/M | GA342D1XGF100JY02L 
12pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3460-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3460-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF120JY02L 
15pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3461-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3461-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF150JY02L 
18pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3462-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3462-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF180JY02L 
22pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3463-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3463-2-ND 2,000 256.00/M_| GA342D1XGF220JY02L 
SL 250 27pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3464-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3464-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF270JY02L 
(JIS) 33pF +5% 45 2.0 | 2.0 | 490-3465-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3465-2-ND 2,000 239.00/M | GA342D1XGF330JY02L 
1808 39pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3466-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3466-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF390JY02L 
47pF +5% 45 2.0 | 2.0 | 490-3467-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3467-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF470JY02L 
S56pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3468-1-ND 15.92 94.06 271.31 _| 490-3468-2-ND 2,000 260.00/M_| GA342D1XGF560JY02L 
68pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3469-1-ND 15.92 94.06 271.31 | 490-3469-2-ND 2,000 260.00/M | GA342D1XGF680JY02L 
82pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3470-1-ND 15.92 94.06 271.31 | 490-3470-2-ND 2,000 260.00/M | GA342D1XGF820JY02L 
100pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3471-1-ND 13.30 78.59 226.69 | 490-3471-2-ND 2,000 218.00/M | GA342QR7GF101KWO1L 
X7R 250 150pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3472-1-ND 13.30 78.59 226.69 | 490-3472-2-ND 2,000 218.00/M | GA342QR7GF151KWO1L 
220pF +10% 45 2.0 | 2.0 | 490-3473-1-ND 13.49 79.69 229.88 | 490-3473-2-ND 2,000 221.00/M | GA3842DR7GF221KWO02L 
330pF +10% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3474-1-ND 14.70 86.84 250.50 | 490-3474-2-ND 2,000 240.00/M_| GA342DR7GF331KWO02L 
470pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3475-1-ND 17.24 101.86 293.81 | 490-3475-2-ND 1,000 282.00 | GA352QR7GF471KWO1L 
2011 X7R 250 680pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3476-1-ND 17.24 101.86 293.81 | 490-3476-2-ND 1,000 282.00 | GA352QR7GF681KWO01L 
1000pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3477-1-ND 17.88 105.63 304.69 | 490-3477-2-ND 1,000 293.00 | GA352QR7GF102KWO1L 
1500pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3478-1-ND 17.88 105.63 304.69 | 490-3478-2-ND 1,000 293.00 | GA352QR7GF152KWO1L 
1800pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3479-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3479-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF182KWO1L 
2090 X7R 250 2200pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3480-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3480-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF222KWO01L 
3300pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3481-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3481-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF332KW01L 
4700pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-3482-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 490-3482-2-ND 1,000 504.00 | GA355DR7GF472KWO1L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi. 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors Reel 
henorater in Hlectrnies High Frequency GQM Series 
Features: Di 5 
* HiQ and low ESR at VHF, UHF, Microwave : ene a __ Se w 
* Feature improvement, low power consumption for mobile telecommunication Size -—L— po a 
(Base station, terminal, etc.) Code E Li kd [r 
Applications: 0603 1.6 08 | 02~05 
* High Frequency circuit (Mobile telecommunication, etc.) 0805 2.0 1.25 0.2 ~ 0.7 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Murata 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
-1pF +0.1pF 0.8 490-4835-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4835-2-ND 216.00/M GQM1885C2AR10BB01D 
-5pF +25pF 0.8 490-3551-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3551-2-ND 167.00/M GQM1885C2AR50CB01D 
.75pF +25pF 0.8 490-3552-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3552-2-ND 167.00/M GQM1885C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.8 490-3553-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3553-2-ND 167.00/M GQM1885C2A1ROCB01D 
1.2pF +0.1pF 0.8 490-4836-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4836-2-ND 216.00/M GQM1885C2A1R2BB01D 
1.5pF +25pF 0.8 490-3554-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3554-2-ND 167.00/M GQM1885C2A1R5CB01D 
1.8pF +0.1pF 0.8 490-4837-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4837-2-ND 216.00/M GQM1885C2A1R8BB01D 
2.0pF +25pF 0.8 490-3555-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3555-2-ND 167.00/M GQM1885C2A2ROCB01D 
2.2pF +0.1pF 0.8 490-4838-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4838-2-ND 216.00/M GQM1885C2A2R2BB01D 
2.7pF +0.1pF 0.8 490-4839-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4839-2-ND 216.00/M GQM1885C2A2R7BB01D 
100 3.0pF +25pF 0.8 490-3556-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3556-2-ND 167.00/M GQM1885C2A3ROCB01D 
3.3pF +0.1pF 0.8 490-4840-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4840-2-ND 216.00/M GQM1885C2A3R3BB01D 
3.9pF +0.1pF 0.8 490-4841-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4841-2-ND 216.00/M GQM1885C2A3R9BB01D 
4.0pF +25pF 0.8 490-3557-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3557-2-ND 167.00/M GQM1885C2A4ROCB01D 
4.7pF +0.1pF 0.8 490-4842-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4842-2-ND 216.00/M GQM1885C2A4R7BB01D 
5.0pF +25pF 0.8 490-3558-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3558-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.8 490-3559-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3559-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.8 490-3560-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3560-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.8 490-3561-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3561-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6ROCB01D 
CoG 6.2pF +25pF 0.8 490-3562-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3562-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6R2CB01D 
0603 (NPO) 6.8pF +25pF 0.8 490-3563-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3563-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.8 490-3564-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3564-2-ND 183.00/M GQM1885C1H7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.8 490-3565-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3565-2-ND 183.00/M GQM1885C1H7R5CB01D 
8.0pF +25pF 0.8 490-3566-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3566-2-ND 183.00/M GQM1885C1H8ROCB01D 
8.2pF +25pF 0.8 490-3567-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3567-2-ND 183.00/M GQM1885C1H8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.8 490-3568-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3568-2-ND 183.00/M GQM1885C1H9ROCBO1D 
p p 
9.1pF +25pF 0.8 490-3569-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3569-2-ND 183.00/M GQM1885C1H9R1CB01D 
10pF 45% 0.8 490-3570-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3570-2-ND 183.00/M GQM1885C1H100JB01D 
12pF 45% 0.8 490-3571-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3571-2-ND 238.00/M GQM1885C1H120JB01D 
15pF +5% 0.8 490-3572-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3572-2-ND 238.00/M GQM1885C1H150JB01D 
50 18pF +5% 0.8 490-3573-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3573-2-ND 238.00/M GQM1885C1H180JB01D 
20pF +5% 0.8 490-3574-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3574-2-ND 238.00/M GQM1885C1H200JB01D 
22pF +5% 0.8 490-3575-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3575-2-ND 238.00/M GQM1885C1H220JB01D 
27pF +5% 0.8 490-3576-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3576-2-ND 238.00/M GQM1885C1H270JB01D 
33pF 45% 0.8 490-3577-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3577-2-ND 238.00/M GQM1885C1H330JB01D 
39pF +5% 0.8 490-3578-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3578-2-ND 238.00/M GQM1885C1H390JB01D 
47pF +5% 0.8 490-3579-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3579-2-ND 238.00/M GQM1885C1H470JB01D 
S6pF +5% 0.8 490-3580-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3580-2-ND 238.00/M GQM1885C1H560JB01D 
68pF +5% 0.8 490-3581-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3581-2-ND 238.00/M GQM1885C1H680JB01D 
82pF +5% 0.8 490-3582-1-ND 16.97 100.30 289.31 | 490-3582-2-ND 278.00/M GQM1885C1H820JB01D 
100pF +5% 0.8 490-3583-1-ND 16.97 100.30 289.31 | 490-3583-2-ND 278.00/M GQM1885C1H101JB01D 
-5pF +25pF 0.85 490-3584-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3584-2-ND 216.00/M GQM2195C2AR50CB01D 
.75pF +25pF 0.85 490-3585-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3585-2-ND 216.00/M GQM2195C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.85 490-3586-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3586-2-ND 216.00/M GQM2195C2A1ROCB01D 
1.5pF +25pF 0.85 490-3587-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3587-2-ND 216.00/M GQM2195C2A1R5CB01D 
2.0pF +25pF 0.85 490-3588-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3588-2-ND 216.00/M GQM2195C2A2ROCB01D 
3.0pF +25pF 0.85 490-3589-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3589-2-ND 216.00/M GQM2195C2A3ROCB01D 
4.0pF +25pF 0.85 490-3590-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3590-2-ND 216.00/M GQM2195C2A4ROCB01D 
5.0pF +25pF 0.85 490-3591-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3591-2-ND 216.00/M GQM2195C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.85 490-3592-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3592-2-ND 216.00/M GQM2195C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.85 490-3593-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3593-2-ND 216.00/M GQM2195C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.85 490-3594-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3594-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6ROCB01D 
100 6.2pF +25pF 0.85 490-3595-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3595-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6R2CB01D 
6.8pF +25pF 0.85 490-3596-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3596-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.85 490-3597-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3597-2-ND 238.00/M GQM2195C2A7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.85 490-3598-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3598-2-ND 238.00/M GQM2195C2A7R5CB01D 
CoG 8.0pF +25pF 0.85 490-3599-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3599-2-ND 238.00/M GQM2195C2A8ROCB01D 
0805 (NPO) 8.2pF +25pF 0.85 490-3600-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3600-2-ND 238.00/M GQM2195C2A8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.85 490-3601-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3601-2-ND 238.00/M GQM2195C2A9ROCB01D 
9.1pF +25pF 0.85 490-3602-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3602-2-ND 238.00/M GQM2195C2A9R1CB01D 
10pF +5% 0.85 490-3603-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3603-2-ND 238.00/M GQM2195C2A100JB01D 
12pF +5% 0.85 490-3604-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3604-2-ND 310.00/M GQM2195C2A120JB01D. 
15pF +5% 0.85 490-3605-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3605-2-ND 310.00/M GQM2195C2A150JB01D. 
18pF +5% 0.85 490-3606-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3606-2-ND 310.00/M GQM2195C2A180JB01D 
20pF +5% 0.85 490-3607-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3607-2-ND 238.00/M GQM2195C1H200JB01D 
22pF +5% 0.85 490-3608-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3608-2-ND 238.00/M GQM2195C1H220JB01D 
27pF +5% 0.85 490-3609-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3609-2-ND 238.00/M GQM2195C1H270JB01D 
33pF +5% 0.85 490-3610-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3610-2-ND 238.00/M GQM2195C1H330JB01D 
50 39pF +5% 0.85 490-3611-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3611-2-ND 464.00/M GQM2195C1H390JB01D 
47pF +5% 0.85 490-3612-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3612-2-ND 464.00/M GQM2195C1H470JB01D 
5S6pF +5% 0.85 490-3613-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3613-2-ND 464.00/M GQM2195C1H560JB01D 
68pF 45% 0.85 490-3614-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3614-2-ND 464.00/M GQM2195C1H680JB01D 
82pF +5% 0.85 490-3615-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3615-2-ND. 464.00/M GQM2195C1H820JB01D 
100pF +5% 0.85 490-3616-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3616-2-ND 464.00/M GQM2195C1H101JB01D 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN “Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The use of Nickel (Ni) as material for both the internal and external electrodes improves the solderability and | Size | Dimensions (mm) Size | Dimensions (mm) = 
heat resistance characteristics. This almost completely eliminates migration and raises the level of reliability significantly. | Code L Ww e Code! L WwW a L w > 
Low equivalent series resistance (ESR) provides excellent noise absorption characteristics. Compared to tantalum or [94905/ 0.4 0.2 04 0612 3.201 1.60 | 0.30 <a St 
aluminum electrolytic capacitors, these ceramic capacitors offer a number of excellent features, including: * Higher [0201] 0.6 0.3 | 0.15 7 5 5 SD {r 
pais 5 7 5 fail é ‘ 0805 | 2.00 | 1.25 | 0.50 == 
permissible ripple current values * Smaller case sizes relative to rated voltage * Improved reliability due to higher insul- | 0306 | 1.60 | 0.80 | 0.35 
ation resistance and breakdown voltage 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.25 1206 | 3.20 | 1.60 | 0.50 
Operating Temperature Range: * COG: -55° ~ 125°C * X7R: -55° ~ 125°C * X7S: -55° ~ 125°C » X5R: -55° ~ 85°C | 0508 | 2.00 | 1.25 | 0.30 1210 | 3.20 | 2.50 | 0.60 [+l 
* X5S: -55° ~ 85°C « Y5V: -30° ~ 85°C 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.35 1812 | 4.50 | 3.20 | 0.90 e 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +0.25pF 0.2 587-2106-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2106-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CGORS5CC-F 
1.0pF +0.25pF 0.2 587-2107-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2107-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG010CC-F 
1.2pF +0.25pF 0.2 587-2108-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2108-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG1R2CC-F 
1.5pF +0.25pF 0.2 587-2109-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2109-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG1R5CC-F 
1.8pF +0.25pF 0.2 587-2110-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2110-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG1R8CC-F 
2.0pF +0.25pF 0.2 587-2111-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2111-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG020CC-F 
2.2pF +0.25pF 0.2 587-2112-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2112-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG2R2CC-F 
2.7pF +0.25pF 0.2 587-2113-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2113-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG2R7CC-F 
3.0pF +0.25pF 0.2 587-2114-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2114-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG030CC-F 
3.3pF +0.25pF 0.2 587-2115-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2115-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG3R3CC-F 
3.9pF +0.25pF 0.2 587-2116-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2116-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG3R9CC-F 
4.0pF +0.25pF 0.2 587-2117-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2117-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG040CC-F 
4.7pF +0.25pF 0.2 587-2118-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2118-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG4R7CC-F 
5.0pF +0.25pF 0.2 587-2119-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2119-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG050CC-F 
5.6pF +0.5pF 0.2 587-2120-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2120-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG5R6DC-F 
6.0pF +0.5pF 0.2 587-2121-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2121-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CGO60DC-F 
COG 16 6.8pF +0.5pF 0.2 587-2122-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2122-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG6R8DC-F 
(NPO) 7.0pF +0.5pF 0.2 587-2123-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2123-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG070DC-F 
8.0pF +0.5pF 0.2 587-2124-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2124-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG080DC-F 
8.2pF +0.5pF 0.2 587-2125-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2125-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG8R2DC-F 
01005 9.0pF +0.5pF 0.2 587-2126-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2126-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG090DC-F 
10pF +0.5pF 0.2 587-2127-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2127-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG100DC-F 
12pF 45% 0.2 587-2128-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2128-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG120JC-F 
15pF 45% 0.2 587-2129-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2129-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG150JC-F 
18pF 45% 0.2 587-2130-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2130-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG180JC-F 
22pF 45% 0.2 587-2131-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2131-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG220JC-F 
27pF 45% 0.2 587-2132-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2132-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG270JC-F 
33pF 45% 0.2 587-2133-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2133-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG330JC-F 
39pF 45% 0.2 587-2134-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2134-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG390JC-F 
47pF 45% 0.2 587-2135-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2135-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG470JC-F 
56pF 45% 0.2 587-2136-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2136-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG560JC-F 
68pF 45% 0.2 587-2137-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2137-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG680JC-F 
82pF 45% 0.2 587-2138-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2138-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG820JC-F 
100pF 45% 0.2 587-2139-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 | 587-2139-2-ND NEW! 15,000 38.00/M EMK042CG101JC-F 
100pF +10% 0.2 587-2140-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2140-2-ND NEW! 15,000 40.00/M LMK042BJ101KC-F 
220pF +10% 0.2 587-2141-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2141-2-ND NEW! 15,000 40.00/M LMK042BJ221KC-F 
10 470pF +10% 0.2 587-2142-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2142-2-ND NEW! 15,000 40.00/M LMK042BJ471KC-F 
X5R 1000pF +10% 0.2 587-2143-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2143-2-ND NEW! 15,000 40.00/M LMK042BJ102KC-F 
2200pF +10% 0.2 587-2144-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2144-2-ND NEW! 15,000 40.00/M JMK042BJ222KC-F 
6.3 4700pF +10% 0.2 587-2145-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2145-2-ND NEW! 15,000 40.00/M JMK042BJ472KC-F 
10000pF +10% 0.2 587-2146-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 587-2146-2-ND NEW! 15,000 40.00/M JMK042BJ103KC-F 
5.6pF +0.5pF 0.3 587-1158-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1158-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG5R6DP-F 
6.8pF +0.5pF 0.3 587-1159-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1159-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG6R8DP-F 
8.2pF +0.5pF 0.3 587-1160-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1160-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG8R2DP-F 
COG 25 10pF +0.5pF 0.3 587-1161-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1161-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG100DP-F 
(NPO) 22pF 45% 0.3 587-1165-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1165-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG220JP-F 
56pF 45% 0.3 587-1170-1-ND 55 3.25 9.38 | — = = TMKO63CG560JP-F 
82pF 45% 0.3 587-1172-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1172-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG820JP-F 
0201 100pF 45% 0.3 587-1173-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1173-2-ND 15,000 9.00/M TMK063CG101JP-F 
25 220pF +10% 0.3 587-1175-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1175-2-ND 15,000 9.00/M TMK063BJ221KP-F 
1000pF +10% 0.3 587-1177-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1177-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63BJ102KP-F 
16 2200pF +10% 0.3 587-1178-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1178-2-ND 15,000 11.00/M EMK063BJ222KP-F 
X5R 10000pF +10% 0.3 587-1180-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1180-2-ND 15,000 14.00/M EMK063BJ103KP-F 
10 22000pF +10% 0.3 587-1181-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1181-2-ND 15,000 16.00/M LMK063BJ223KP-F 
47000pF +10% 0.3 587-1182-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1182-2-ND 15,000 16.00/M JMK063BJ473KP-F 
6.3 -10UF +10% 0.3 587-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1183-2-ND 15,000 18.00/M JMK063BJ104KP-F 
-22UF +20% 0.3 587-1819-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1819-2-ND 15,000 40.00/M JMK063BJ224MP-F 
4 A7UF +20% 0.3 587-2147-1-ND NEW! 4.51 26.65 76.88 | 587-2147-2-ND NEW! 15,000 74.00/M AMKO063BJ474MP-F 
0306 X7R 10 1.0UF +10% 0.8 587-1783-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1783-2-ND 4,000 36.00/M LWK107B7105KA-T 
6.3 1.0uF +10% 0.8 587-1186-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1186-2-ND 4,000 63.00/M JWK107B7105KA-T 
1.0pF 40.25% 0.5 587-1187-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1187-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG010CW-F 
1.2pF 0.25% 0.5 587-1188-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1188-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R2CW-F 
1.5pF +0.25% 0.5 587-1189-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1189-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R5CW-F 
2.2pF +0.25% 0.5 587-1191-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1191-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R2CW-F 
2.7pF +0.25% 0.5 587-1192-1-ND& 33 1.95 5.63 | 587-1192-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R7CW-F 
3.3pF 0.25% 0.5 587-1193-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1193-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R3CW-F 
3.9pF +0.25% 0.5 587-1194-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1194-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R9CW-F 
4.7pF +0.25% 0.5 587-1195-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1195-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG4R7CW-F 
5.6pF +0.5pF 0.5 587-1196-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1196-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG5R6DW-F 
6.8pF +0.5pF 0.5 587-1197-1-ND& -33 1.95 5.63 | 587-1197-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG6R8DW-F 
8.2pF +0.5pF 0.5 587-1946-1-ND& .28 1.63 4.69 | 587-1946-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG8R2DV-F 
10pF +0.5pF 0.5 587-1947-1-ND& .28 1.63 4.69 | 587-1947-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG100DV-F 
12pF 45% 0.5 587-1948-1-ND& 28 1.63 4.69 | 587-1948-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG120JV-F 
15pF 45% 0.5 587-1949-1-ND& 28 1.63 4.69 | 587-1949-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG150JV-F 
0402 COG 50 18pF +5% 0.5 587-1950-1-ND& 28 1.63 4.69 | 587-1950-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG180JV-F 
(NPO) 22pF 45% 0.5 587-1203-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1203-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG220JV-F 
27pF 45% 0.5 587-1204-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1204-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG270JV-F 
33pF 45% 0.5 587-1205-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1205-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG330JV-F 
39pF 45% 0.5 587-1206-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1206-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG390JV-F 
47pF +5% 0.5 587-1207-1-ND& -33 1.95 5.63 | 587-1207-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG470JV-F 
56pF 45% 0.5 587-1208-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1208-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG560JV-F 
68pF 45% 0.5 587-1209-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1209-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG680JV-F 
82pF 45% 0.5 587-1210-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1210-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG820JV-F 
100pF 45% 0.5 587-1211-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1211-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG101JV-F 
120pF 45% 0.5 587-1212-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1212-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG121JV-F 
150pF 45% 0.5 587-1213-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1213-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG151JV-F 
180pF +5% 0.5 587-1214-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1214-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG181JV-F 
220pF 45% 0.5 587-1215-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1215-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG221JV-F 
270pF 45% 0.5 587-1216-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1216-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG271JV-F 
330pF 45% 0.5 587-1217-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1217-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG331JV-F 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Reel® 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
220pF +10% 0.5 587-1218-1-ND 32 1.89 5.44 | 587-1218-2-ND 10,000 5.00/M UMK105B7221KV-F 
50 470pF +10% 0.5 587-1219-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1219-2-ND 10,000 4.00/M UMK105B7471KV-F 
1000pF +10% 0.5 587-1220-1-ND 25 1.50 4.31 | 587-1220-2-ND 10,000 4.00/M UMK105B7102KV-F 
2200pF +10% 0.5 587-1221-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1221-2-ND 10,000 4.00/M UMK105B7222KV-F 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 587-1222-1-ND 28 1.63 4.69 | 587-1222-2-ND 10,000 5.00/M TMK105B7472KV-F 
10000pF +10% 0.5 587-1223-1-ND 25 1.50 4.31 | 587-1223-2-ND 10,000 4.00/M TMK105B7103KV-F 
22000pF +10% 0.5 587-1224-1-ND .24 1.43 4.13 | 587-1224-2-ND 10,000 4.00/M EMK105B7223KV-F 
16 47000pF +10% 0.5 587-1225-1-ND .24 1.43 4.13 | 587-1225-2-ND 10,000 4.00/M EMK105B7473KV-F 
QUF +10% 0.5 587-1451-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1451-2-ND 10,000 6.00/M EMK105B7104KV-FR 
35 0.1pF +10% 0.5 587-1994-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1994-2-ND 10,000 18.00/M GMK105BJ104KV-F 
25 0QUF +10% 0.5 587-1456-1-ND 43 2.54 7.31 | 587-1456-2-ND 10,000 7.00/M TMK105BJ104KV-F 
16 -10UF +10% 0.5 587-1226-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1226-2-ND 10,000 6.00/M EMK105BJ104KV-F 
0402 .22UF +10% 0.5 587-1452-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1452-2-ND 10,000 16.00/M EMK105BJ224KV-F 
10UF +10% 0.5 587-1227-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1227-2-ND 10,000 5.00/M LMK105BJ104KV-F 
.22UF +10% 0.5 587-1228-1-ND 79 4.68 13.50 | 587-1228-2-ND 10,000 13.00/M LMK105BJ224KV-F 
X5R 10 A7UF +10% 0.5 587-1455-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 587-1455-2-ND 10,000 17.00/M LMK105BJ474KV-F 
1.0UF +10% 0.5 587-1454-1-ND 2.15 12.68 36.56 | 587-1454-2-ND 10,000 35.00/M LMK105BJ105KV-F 
.22UF +10% 0.5 587-1229-1-ND at 4.55 13.13 | 587-1229-2-ND 10,000 13.00/M JMK105BJ224KV-F 
A7UF +10% 0.5 587-1230-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1230-2-ND 10,000 14.00/M JMK105BJ474KV-F 
6.3 1.0UF +10% 0.5 587-1231-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1231-2-ND 10,000 20.00/M JMK105BJ105KV-F 
2.2uF +20% 0.5 587-1453-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1453-2-ND 10,000 90.00/M JMK105BJ225MV-F 
4.0 2.2uF +20% 0.5 587-1232-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1232-2-ND 10,000 90.00/M AMK105BJ225MV-F 
: 4.7uF +20% 0.5 587-1966-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1966-2-ND 10,000 99.00/M AMK105BJ475MV-F 
50 10000pF +80% / -20% 0.5 587-1233-1-ND -33 1.95 5.63 | 587-1233-2-ND 10,000 5.00/M UMK105F103ZV-F 
Y5V 16 AQUF +80% / -20% 0.5 587-1235-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1235-2-ND 10,000 4.00/M EMK105F104ZV-F 
6.3 1.0uF +80% / -20% 0.5 587-1236-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1236-2-ND 10,000 11.00/M JMK105F105ZV-F 
0508 X6S 6.3 4.7UF +10% 0.85 587-1237-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1237-2-ND 4,000 90.00/M JWK2126475KD-T 
1000pF +10% 0.8 587-1445-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1445-2-ND 4,000 61.00/M HMK107B7102KA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1447-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1447-2-ND 4,000 61.00/M HMK107B7222KA-T 
100 4700pF +10% 0.8 587-1449-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1449-2-ND 4,000 61.00/M HMK107B7472KA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1446-1-ND$ 3.87 22.88 66.00 | 587-1446-2-ND 4,000 63.00/M HMK107B7103KA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1448-1-ND$ 3.87 22.88 66.00 | 587-1448-2-ND 4,000 63.00/M HMK107B7223KA-T 
50 AQUF +10% 0.8 587-1243-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1243-2-ND 4,000 11.00/M UMK107B7104KA-T 
X7R 25 22000pF +10% 0.8 587-1238-1-ND 48 2.86 8.25 | 587-1238-2-ND 4,000 8.00/M TMK107B7223KA-T 
.22UF +10% 0.8 587-1246-1-ND 83 4.88 14.06 | 587-1246-2-ND 4,000 14.00/M TMK107B7224KA-T 
47000pF +10% 0.8 587-1239-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1239-2-ND 4,000 9.00/M EMK107B7473KA-T 
10UF +10% 0.8 587-1240-1-ND .28 1.63 4.69 | 587-1240-2-ND 4,000 5.00/M EMK107B7104KA-T 
16 .22UF +10% 0.8 587-1249-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1249-2-ND 4,000 11.00/M EMK107B7224KA-T 
A7UF +10% 0.8 587-1250-1-ND 77 4.55 13.13 | 587-1250-2-ND 4,000 13.00/M EMK107B7474KA-T 
1.0uF +10% 0.8 587-1241-1-NDO 88 5.20 15.00 | 587-1241-2-ND 4,000 14.00/M EMK107B7105KA-TR 
10 1.0UF +10% 0.8 587-1242-1-NDO 99 5.85 16.88 | 587-1242-2-ND 4,000 16.00/M LMK107B7105KA-T 
TUF +10% 0.8 587-1252-1-ND 77 4.55 13.13 | 587-1252-2-ND 4,000 13.00/M LMK107B7474KA-T 
35 1.0uF +10% 0.8 587-1437-1-NDO 2.00 11.83 34.13 | 587-1437-2-ND 4,000 33.00/M GMK107BJ105KA-T 
10UF +10% 0.8 587-1245-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1245-2-ND 4,000 5.40/M TMK107BJ104KA-T 
25 ATUF +10% 0.8 587-1247-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1247-2-ND 4,000 20.00/M TMK107BJ474KA-T 
1.0uF +10% 0.8 587-1248-1-NDO 1.54 9.10 26.25 | 587-1248-2-ND 4,000 25.00/M TMK107BJ105KA-T 
1.0UF +10% 0.8 587-1251-1-NDO 88 5.20 15.00 | 587-1251-2-ND 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-T 
16 1.0UF +10% 0.45 587-1959-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 587-1959-2-ND 4,000 25.00/M EMK107BJ105KK-T 
0603 2.2uF +10% 0.8 587-1430-1-NDO 2.53 14.95 43.13 | 587-1430-2-ND 4,000 41.00/M EMK107BJ225KA-T 
X5R 1.0uF +10% 0.45 587-1992-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1992-2-ND 4,000 27.00/M LMK107BJ105KK-T 
10 2.2UF +10% 0.8 587-1253-1-NDO 1.98 11.70 33.75 | 587-1253-2-ND 4,000 32.00/M LMK107BJ225KA-T 
4.7uF +10% 0.8 587-1441-1-NDO 3.96 23.40 67.50 | 587-1441-2-ND 4,000 65.00/M LMK107BJ475KA-T 
1.0uF +10% 0.45 587-1993-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 587-1993-2-ND 4,000 29.00/M JMK107BJ105KK-T 
2.2uF +10% 0.8 587-1254-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1254-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ225KA-T 
2.2uF +10% 0.45 587-1960-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 587-1960-2-ND 4,000 25.00/M JMK107BJ225KK-T 
6.3 4.7UF +10% 0.8 587-1785-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1785-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ475KA-T 
4.7uF +20% 0.8 587-1255-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1255-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ475MA-T 
4.7UF +20% 0.45 587-1944-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 587-1944-2-ND 4,000 76.00/M JMK107BJ475MK-T 
10pF +20% 0.8 587-1256-1-NDO 11.00 65.00 187.50 | 587-1256-2-ND 4,000 180.00/M JMK107BJ106MA-T 
4.0 22uUF +20% 0.8 587-2085-1-ND 23.65 139.75 403.13 | 587-2085-2-ND 4,000 387.00/M AMK107BJ226MA-T 
X5S 50 1.0uF +10% 0.8 587-1257-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 587-1257-2-ND 4,000 25.00/M UMK107C5105KA-T 
50 AQUF +80% / -20% 0.8 587-1258-1-ND -50 2.93 8.44 | 587-1258-2-ND 4,000 8.00/M UMK107F104ZA-T 
25 A7TUF +80% / -20% 0.8 587-1259-1-ND 46 2.73 7.88 | 587-1259-2-ND 4,000 8.00/M TMK107F474ZA-T 
.22UF +80% / -20% 0.8 587-1260-1-ND 44 2.60 7.50 | 587-1260-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F224ZA-T 
16 ATUF +80% / -20% 0.8 587-1261-1-ND 50 2.93 8.44 | 587-1261-2-ND 4,000 8.00/M EMK107F474ZA-T 
Y5V 1.0uF +80% / -20% 0.8 587-1262-1-ND 44 2.60 7.50 | 587-1262-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F105ZA-T 
2.2uF +80% / -20% 0.8 587-1263-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1263-2-ND 4,000 16.00/M EMK107F225ZA-T 
10 1.0uF +80% / -20% 0.8 587-1264-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1264-2-ND 4,000 11.00/M LMK107F105ZA-T 
2.2uF +80% / -20% 0.8 587-1265-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1265-2-ND 4,000 16.00/M LMK107F225ZA-T 
GR 16 2.2uF +10% 0.85 587-1784-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1784-2-ND 4,000 99.00/M EWK316B7225KD-T 
0612 10 2.2uF +10% 0.85 587-1266-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 587-1266-2-ND 4,000 | 104.00/M LWK316B7225KD-T 
X5R 6.3 10uF £10% 0.85 587-1267-1-ND 11.00 65.00 _ 187.50 | 587-1267-2-ND 4,000 | 180.00/M JWK316BJ106KD-T 
250 1000pF +10% 0.85 587-1268-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1268-2-ND 4,000 67.00/M QMK212B7102KD-T 
10000pF +10% 1.25 587-1271-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1271-2-ND 3,000 67.00/M QMK212B7103KG-T 
100 -10UF +10% 1.25 587-1276-1-ND$ 4.29 25.35 73.13 | 587-1276-2-ND 3,000 70.00/M HMK212B7104KG-T 
.22UF +10% 1.25 587-2087-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 587-2087-2-ND 3,000 61.00/M HMK212B7224KG-T 
22000pF +10% 0.85 587-1277-1-ND 94 5.53 15.94 | 587-1277-2-ND 4,000 15.00/M UMK212B7223KD-T 
50 47000pF +10% 1.25 587-1278-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1278-2-ND 3,000 16.00/M UMK212B7473KG-T 
0QUF +10% 1:25 587-1279-1-ND 89 5.27 15.19 | 587-1279-2-ND 3,000 15.00/M UMK212B7104KG-T 
A7UF +10% 1.25 587-1288-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 587-1288-2-ND 3,000 52.00/M UMK212B7474KG-T 
35 1.0uF +10% 1.25 587-1438-1-NDO 4.40 26.00 75.00 | 587-1438-2-ND 3,000 72.00/M GMK212B7105KG-T 
X7R 25 47000pF +10% 0.85 587-1280-1-ND 85 5.01 14.44 | 587-1280-2-ND 4,000 14.00/M TMK212B7473KD-T 
1.0uF +10% 1.25 587-1281-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1281-2-ND 3,000 27.00/M TMK212B7105KG-TR 
0805 A7UF +10% 0.85 587-1282-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1282-2-ND 4,000 18.00/M EMK212B7474KD-T 
16 1.0UF +10% 1.25 587-1283-1-NDO 1.49 8.78 25.31 | 587-1283-2-ND 3,000 24.00/M EMK212B7105KG-T 
2.2uF +10% 1.25 587-1431-1-NDO 2.15 12.68 36.56 | 587-1431-2-ND 3,000 35.00/M EMK212B7225KG-TR 
1.0uF +10% 0.85 587-1284-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1284-2-ND 4,000 20.00/M LMK212B7105KD-T 
1.0UF +10% 1.25 587-1285-1-NDO 1.32 7.80 22.50 | 587-1285-2-ND 3,000 22.00/M LMK212B7105KG-T 
10 2.2UF +10% 1.25 587-1286-1-NDO 1.71 10.08 29.06 | 587-1286-2-ND 3,000 28.00/M LMK212B7225KG-T 
4.7UF +10% 1:25 587-1442-1-NDO 2.81 16.58 47.81 | 587-1442-2-ND 3,000 46.00/M LMK212B7475KG-T 
50 .22UF +10% 1.25 587-1287-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1287-2-ND 3,000 18.00/M UMK212B7224KG-T 
250 22000pF +10% 1.25 587-1272-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1272-2-ND 3,000 67.00/M QMK212B7223KG-T 
X5R 35 A7UF +10% 1.25 587-1289-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1289-2-ND 3,000 27.00/M GMK212BJ474KG-T 
25 A7UF +10% 0.85 587-1290-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1290-2-ND 4,000 18.00/M TMK212BJ474KD-T 
1.0uF +10% 1.25 587-1291-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1291-2-ND 3,000 27.00/M TMK212BJ105KG-T 
(Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Reel” 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

25 2.2UF +10% 1.25 587-1292-1-NDO 3.08 18.20 52.50 | 587-1292-2-ND 3,000 50.00/M TMK212BJ225KG-T 
4.7UF +10% 1,25 587-1782-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 587-1782-2-ND 3,000 65.00/M TMK212BJ475KG-T 
2.2uF +10% 1.25 587-1293-1-NDO 2.15 12.68 36.56 | 587-1293-2-ND 3,000 35.00/M EMK212BJ225KG-T 

16 4.7uF +10% 1.25 587-1294-1-NDO 3.63 21.45 61.88 | 587-1294-2-ND 3,000 59.00/M EMK212BJ475KG-T 
10pF +10% 1.25 587-1295-1-NDO 6.60 39.00 112.50 | 587-1295-2-ND 3,000 108.00/M EMK212BJ106KG-T 
2.2UF +10% 0.85 587-1296-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 587-1296-2-ND 4,000 29.00/M LMK212BJ225KD-T 
4.7UF +10% 0.85 587-1297-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 587-1297-2-ND 4,000 45.00/M LMK212BJ475KD-T 

10 4.7UF +10% 1.25 587-1298-1-NDO 2.42 14.30 41.25 | 587-1298-2-ND 3,000 40.00/M LMK212BJ475KG-T 
10yF +10% 0.85 587-1299-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1299-2-ND 4,000 59.00/M LMK212BJ106KD-T 

X5R 10pF +10% 1.25 587-1300-1-NDO 3.85 22.75 65.63 | 587-1300-2-ND 3,000 63.00/M LMK212BJ106KG-T 
22uUF +20% 1:25 587-1958-1-ND 6.00 52.50 225.00 | 587-1958-2-ND 3,000 270.00/M LMK212BJ226MG-T 
4.7uF +10% 0.85 587-1301-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1301-2-ND 4,000 41.00/M JMK212BJ475KD-T 
4.7UF +10% 1.25 587-1302-1-NDO 2.20 13.00 37.50 | 587-1302-2-ND 3,000 36.00/M JMK212BJ475KG-T 

0805 10yF +10% 1.25 587-1303-1-NDO 6.05 35.75 103.13 | 587-1303-2-ND 3,000 99.00/M JMK212BJ106KG-T 
10pF +10% 0.85 587-1304-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1304-2-ND 4,000 54.00/M JMK212BJ106KD-T 

6.3 22uUF +10% 1.25 587-1468-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1468-2-ND 3,000 216.00/M JMK212BJ226KG-T 
10yF +20% 1.25 587-1943-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1943-2-ND 3,000 99.00/M JMK212BJ106MG-T 
22uUF +20% 1:25 587-1305-1-NDO 11.00 65.00 187.50 | 587-1305-2-ND 3,000 180.00/M JMK212BJ226MG-T 
22uF +20% 0.85 587-1961-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 587-1961-2-ND 4,000 252.00/M JMK212BJ226MD-T 
47uF +20% 1.25 587-1779-1-NDO 36.30 214.50 618.75 | 587-1779-2-ND 3,000 594.00/M JMK212BJ476MG-T 
.22UF +80% / -20% 0.85 587-1306-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1306-2-ND 4,000 14.00/M UMK212F224ZD-T 

50 A7UF +80% / -20% 1.25 587-1307-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 587-1307-2-ND 3,000 22.00/M UMK212F474ZG-T 
1.0uF +80% / -20% 1.25 587-1308-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1308-2-ND 3,000 14.00/M UMK212F105ZG-T 

Ysv 16 2.2uF +80% / -20% 1.25 587-1309-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 587-1309-2-ND 3,000 22.00/M EMK212F225ZG-T 

10 4.7UF +80% / -20% 1.25 587-1311-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 587-1311-2-ND 3,000 23.00/M LMK212F475ZG-T 
10yF +80% / -20% 1.25 587-1312-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 587-1312-2-ND 3,000 45.00/M LMK212F106ZG-T 

63 4.7uF +80% / -20% 0.85 587-1313-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1313-2-ND 4,000 27.00/M JMK212F475ZD-T 

i 10yF +80% / -20% 1.25 587-1314-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 587-1314-2-ND 3,000 32.00/M JMK212F106ZG-T 
1000pF +10% 1.15 587-1315-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1315-2-ND 3,000 98.00/M SMK316B7102KF-T 

630 2200pF +10% 1.15 587-1316-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1316-2-ND 3,000 98.00/M SMK316B7222KF-T 

10000pF +10% 1.15 587-1318-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1318-2-ND 3,000 98.00/M SMK316B7103KF-T 
10UF +10% 1.6 587-1322-1-ND$ 6.27 37.05 106.88 | 587-1322-2-ND 2,000 103.00/M HMK316B7104KL-T 
.22UF +10% 1.6 587-1323-1-ND$ 7.04 41.60 120.00 | 587-1323-2-ND 2,000 115.00/M HMK316B7224KL-T 

100 A7UF +10% 1.6 587-1450-1-ND$ 8.25 48.75 140.63 | 587-1450-2-ND 2,000 135.00/M HMK316B7474KL-T 
1.0UF +10% 1.6 587-1777-1-ND$ 8.25 48.75 140.63 | 587-1777-2-ND 2,000 135.00/M HMK316B7105KL-T 

50 .22UF +10% 1.6 587-1324-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1324-2-ND 2,000 50.00/M UMK316B7224KL-T 
A7UF +10% 1.6 587-1325-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1325-2-ND 2,000 50.00/M UMK316B7474KL-T 

35 1.0UF +10% 1.6 587-1326-1-ND*& 3.52 20.80 60.00 | 587-1326-2-ND 2,000 58.00/M GMK316B7105KL-T 
.22UF +10% 1.15 587-1327-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1327-2-ND 3,000 36.00/M TMK316B7224KF-T 

X7R 25 1.0UF +10% 1.6 587-1328-1-ND 3.44 20.35 58.69 | 587-1328-2-ND 2,000 56.00/M TMK316B7105KL-T 
2.2uF +10% 1.6 587-1329-1-ND*& 3.60 21.26 61.31 | 587-1329-2-ND 2,000 59.00/M TMK316B7225KL-T 
4.7uF +10% 1.6 587-1443-1-ND 15.95 94.25 271.88 | 587-1443-2-ND 2,000 261.00/M TMK316B7475KL-T 
1.0UF +10% 1.15 587-1945-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 587-1945-2-ND 3,000 38.00/M EMK316B7105KF-T 

16 2.2uF +10% 1.6 587-1330-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 587-1330-2-ND 2,000 58.00/M EMK316B7225KL-T 
4.7UF +10% 1.6 587-1331-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 587-1331-2-ND 2,000 45.00/M EMK316B7475KL-TR 

10 4.7UF +10% 1.6 587-1332-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1332-2-ND 2,000 59.00/M LMK316B7475KL-T 
10pF +10% 1.6 587-1333-1-ND*& 3.85 22.75 65.63 | 587-1333-2-ND 2,000 63.00/M LMK316B7106KL-TR 
10yF +10% 1.6 587-1346-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1346-2-ND 2,000 72.00/M JMK316B7106KL-T 

6.3 10yF +20% 1.6 587-1942-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1942-2-ND 2,000 72.00/M JMK316B7106ML-T 
22uUF +20% 1.6 587-1334-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 587-1334-2-ND 2,000 234.00/M JMK316B7226ML-TR 

630 22000pF +10% 1.6 587-1335-1-ND§ 6.71 39.65 114.38 | 587-1335-2-ND 2,000 110.00/M SMK316B7223KL-T 

250 10UF +10% 1.6 587-1320-1-ND§ 6.71 39.65 114.38 | 587-1320-2-ND 2,000 110.00/M QMK316B7104KL-T 

1206 50 4.7UF +10% 1.6 587-1962-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 587-1962-2-ND 2,000 113.00/M UMK316BJ475KL-T 
1pF +10% 0.85 587-1434-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 587-1434-2-ND 4,000 50.00/M TMK316BJ105KD-T 

25 4.7UF +10% 1.6 587-1336-1-ND*& 5.61 33.15 95.63 | 587-1336-2-ND 2,000 92.00/M TMK316BJ475KL-T 
10yF +10% 1.6 587-1337-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 | 587-1337-2-ND 2,000 99.00/M TMK316BJ106KL-T 
4.7uF +10% 1.6 587-1338-1-ND*& 3.63 21.45 61.88 | 587-1338-2-ND 2,000 59.00/M EMK316BJ475KL-T 

16 10yF +10% 1.6 587-1339-1-ND*& 4.85 28.67 82.69 | 587-1339-2-ND 2,000 79.00/M EMK316BJ106KL-T 
22uF +20% 1.6 587-1433-1-ND & 28.60 169.00 487.50 | 587-1433-2-ND 2,000 468.00/M EMK316BJ226ML-T 
4.7UF +10% 0.85 587-1340-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 587-1340-2-ND 4,000 56.00/M LMK316BJ475KD-T 
10yF +10% 0.85 587-1341-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1341-2-ND 4,000 72.00/M LMK316BJ106KD-T 

X5R 10 10yF +10% 1.6 587-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1342-2-ND 2,000 63.00/M LMK316BJ106KL-T 
22uUF +20% 1.6 587-1343-1-ND*& 13.20 78.00 225.00 | 587-1343-2-ND 2,000 216.00/M LMK316BJ226ML-T 
47uF +20% 1.6 587-1780-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 587-1780-2-ND 2,000 504.00/M LMK316BJ476ML-T 
10yF +10% 1.15 587-1344-1-ND 4.00 23.66 68.25 | 587-1344-2-ND 3,000 66.00/M JMK316BJ106KF-T 
10yF +10% 0.85 587-1345-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 587-1345-2-ND 4,000 74.00/M JMK316BJ106KD-T 
22uUF +10% 1.6 587-1467-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 587-1467-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226KL-T 

6.3 22uF +20% 1.6 587-1347-1-ND*& 14.30 84.50 243.75 | 587-1347-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226ML-T 
47uF +20% 1.6 587-1348-1-ND *& 27.50 162.50 468.75 | 587-1348-2-ND 2,000 450.00/M JMK316BJ476ML-T 
100uF +20% 1.6 587-1963-1-ND 22.00 192.50 825.00 | 587-1963-2-ND 2,000 990.00/M JMK316BJ107ML-T 

4.0 100uF +20% 1.6 587-1349-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 587-1349-2-ND 2,000 990.00/M AMK316BJ107ML-T 

X5S 25 10pF +10% 1.6 587-1350-1-ND 7.59 44.85 129.38 | 587-1350-2-ND 2,000 124.00/M TMK316C106KL-T 

50 2.2uF +80% / -20% 1.25 587-1351-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1351-2-ND 3,000 54.00/M UMK316F225ZG-T 

35 10yF +80% / -20% 1.6 587-1352-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 587-1352-2-ND 2,000 58.00/M GMK316F106ZL-T 

25 10yF +80% / -20% 1.6 587-1353-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1353-2-ND 2,000 41.00/M TMK316F106ZL-T 

Y5V 16 10yF +80% / -20% 1.6 587-1354-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1354-2-ND 2,000 41.00/M EMK316F106ZL-T 

10 10yF +80% / -20% 1.15 587-1355-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1355-2-ND 3,000 40.00/M LMK316F106ZF-T 
22uUF +80% / -20% 1.6 587-1356-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 587-1356-2-ND 2,000 117.00/M LMK316F226ZL-T 

6.3 10pF +80% / -20% 0.85 587-1357-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1357-2-ND 4,000 41.00/M JMK316F106ZD-T 

630 22000pF +10% 1.9 587-1358-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 | 587-1368-2-ND 2,000 | 166.00/M SMK325B7223KN-T 

250 AQUF +10% 1.9 587-1360-1-ND§ 10.67 63.05 181.88 | 587-1360-2-ND 2,000 175.00/M QMK325B7104KN-T 
.22UF +10% 1.9 587-1363-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 | 587-1363-2-ND 2,000 198.00/M HMK325B7224KN-T 

100 ATUF +10% 1.9 587-1364-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 | 587-1364-2-ND 2,000 198.00/M HMK325B7474KN-T 
1.0uF +10% 1.9 587-1365-1-ND$ 12.65 74.75 215.63 | 587-1365-2-ND 2,000 207.00/M HMK325B7105KN-T 
2.2uF +10% 1.9 587-1778-1-ND$ 13.64 80.60 232.50 | 587-1778-2-ND 2,000 223.00/M HMK325B7225KN-T 

X7R 50 1.0UF +10% 1.5 587-1366-1-ND*& 5.50 32.50 93.75 | 587-1366-2-ND 2,000 90.00/M UMK325B7105KH-T 

1210 1.0UF +10% 0.85 587-1367-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1367-2-ND 2,000 70.00/M TMK325B7105KD-T 

25 2.2UF +10% 1.5 587-1368-1-ND*& 5.28 31.20 90.00 | 587-1368-2-ND 2,000 86.00/M TMK325B7225KH-T 
4.7uF +10% 1.9 587-1373-1-ND*& 6.60 39.00 112.50 | 587-1373-2-ND 2,000 108.00/M TMK325B7475KN-T 
10pF +20% 2.5 587-1369-1-ND 16.50 97.50 — | 587-1369-2-ND 500 135.00 TMK325B7106MM-TR 

16 4.7UF +10% 1.9 587-1392-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 587-1392-2-ND 2,000 112.00/M EMK325B7475KN-T 

10 10yF +10% 1.9 587-1370-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1370-2-ND 2,000 162.00/M LMK325B7106KN-T 
10yF +20% 1.9 587-1469-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1469-2-ND 2,000 162.00/M LMK325B7106MN-T 

630 47000pF +10% 1.9 587-1371-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 | 587-1371-2-ND 2,000 166.00/M SMK325B7473KN-T 

X7S 50 10pF +20% 2.5 587-1818-1-ND 16.50 97.50 — | 587-1818-2-ND 500 135.00 UMK325B7106MM-T 


(Continued) 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) DigiDreel’ |S 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250 22UF +10% 1.9 587-1361-1-ND§ 11.33 66.95 193.13 | 587-1361-2-ND 2,000 185.00/M QMK325B7224KN-T 
50 4.7uF +20% 2.5 587-1964-1-ND 7.20 63.00 — | 587-1964-2-ND 500 162.00 UMK325BJ475MM-T 
2.2UF +10% 1.9 587-1372-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 | 587-1372-2-ND 2,000 99.00/M GMK325BJ225KN-T 
35 4.7uF +20% 1.9 587-1781-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 587-1781-2-ND 2,000 108.00/M GMK325BJ475MN-T 
10yF +10% 1.9 587-1439-1-ND *& 6.05 91.65 264.38 | 587-1439-2-ND 2,000 254.00/M GMK325BJ106KN-T 
10uF +10% 0.85 587-1444-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 587-1444-2-ND 2,000 225.00/M TMK325BJ106KD-T 
25 10yF +20% 2.5 587-1374-1-ND*& 16.50 97.50 — | 587-1374-2-ND 500 135.00 TMK325BJ106MM-T 
10uF +20% 1:9 587-1375-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1375-2-ND 2,000 162.00/M TMK325BJ106MN-T 
22uF +20% 2.5 587-2086-1-ND 16.28 96.20 — | 587-2086-2-ND 500 133.00 TMK325BJ226MM-T 
10uF +10% 1.9 587-1376-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1376-2-ND 2,000 162.00/M EMK325BJ106KN-T 
10uF +10% 0.85 587-1377-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 587-1377-2-ND 2,000 144.00/M EMK325BJ106KD-T 
16 10yF +20% 1.9 587-1470-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1470-2-ND 2,000 162.00/M EMK325BJ106MN-T 
22uUF +20% 2.5 587-1378-1-ND*& 19.80 117.00 — | 587-1378-2-ND 500 162.00 EMK325BJ226MM-T 
X5R 47uF +20% 2.5 587-1436-1-ND *& 39.60 234.00 — | 587-1436-2-ND 500 324.00 EMK325BJ476MM-T 
4.7UF +10% 0.85 587-1379-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1379-2-ND 2,000 90.00/M LMK325BJ475KD-T 
10uF +20% 0.85 587-1380-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 587-1380-2-ND 2,000 | 126.00/M LMK325BJ106MD-T 
10 22uUF +20% 2.5 587-1381-1-ND*& 17.60 104.00 — | 587-1381-2-ND 500 144.00 LMK325BJ226MM-T 
1210 22uF +20% 2.0 Max. 587-1382-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 587-1382-2-ND 2,000 324.00/M LMK325BJ226MY-T 
47uF +20% 2.5 587-1383-1-ND*& 34.10 201.50 — | 587-1383-2-ND 500 279.00 LMK325BJ476MM-T 
100uF +20% 2.5 587-1965-1-ND 26.00 227.50 — | 587-1965-2-ND 500 585.00 LMK325BJ107MM-T 
22uF +10% 25 587-1471-1-ND 18.70 110.50 — | 587-1471-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226KM-T 
22uF +20% 25 587-1384-1-ND 18.70 110.50 — | 587-1384-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226MM-T 
22uF +20% 2.0Max. | 587-1385-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1385-2-ND 2,000 | 216.00/M JMK325BJ226MY-T 
6.3 47uF +20% 1.9 587-1440-1-ND 38.50 227.50 656.25 | 587-1440-2-ND 2,000 | 630.00/M JMK325BJ476MN-T 
47uF +20% 2.5 587-1386-1-ND* 35.20 208.00 — | 587-1386-2-ND 500 288.00 JMK325BJ476MM-T 
100pF 420% 25 587-1387-1-ND 66.00 390.00 — | 587-1387-2-ND 500 540.00 JMK325BJ107MM-T 
100pF +20% 2.0 Max. _|_587-1388-1-ND%& 55.00 325.00 — | 587-1388-2-ND 2,000 | 900.00/M JMK325BJ107MY-T 
50 4.7uF +80% / -20% 1.5 587-1389-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1389-2-ND 2,000 108.00/M UMK325F475ZH-T 
35 10yF +80% / -20% 1.5 587-1391-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 587-1391-2-ND 2,000 117.00/M GMK325F106ZH-T 
25 10yF +80% / -20% 1.5 587-1393-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 587-1393-2-ND 2,000 86.00/M TMK325F106ZH-T 
Y5V 16 22uF +80% / -20% 1.9 587-1390-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1390-2-ND 2,000 108.00/M EMK325F226ZN-T 
10 22uF +80% / -20% 1.9 587-1395-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 587-1395-2-ND 2,000 | 135.00/M LMK325F226ZN-T 
6.3 47uF +80% / -20% 1.9 587-1396-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 587-1396-2-ND 2,000 270.00/M JMK325F476ZN-T 
. 100uF +80% / -20% 2.5 587-1397-1-ND 39.60 234.00 — | 587-1397-2-ND 500 324.00 JMK325F107ZM-T 
630 47000pF +10% 2.5 587-1398-1-ND§ 20.30 119.93 — | 587-1398-2-ND 500 166.00 SMK432B7473KM-T 
250 -10UF +10% 2.5 587-1399-1-ND§ 23.65 139.75 — | 587-1399-2-ND 500 193.50 QMK432B7104KM-T 
X7R .22UF +10% 2.5 587-1400-1-ND§ 23.65 139.75 — | 587-1400-2-ND 500 193.50 QMK432B7224KM-T 
100 TUF +10% 2.5 587-1402-1-ND$ 21.34 126.10 — | 587-1402-2-ND 500 174.50 HMK432B7474KM-T 
1.0UF +10% 2.5 587-1403-1-ND$ 22.55 133.25 — | 587-1403-2-ND 500 166.00 HMK432B7105KM-T 
630 AOUF +10% 2.5 587-1405-1-ND§ 22.55 133.25 — | 587-1405-2-ND 500 184.50 SMK432B7104KM-T 
250 A7UF +10% 2.5 587-1401-1-ND§ 25.30 149.50 — | 587-1401-2-ND 500 207.00 QMK432B7474KM-T 
100 2.2uF +10% 2.5 587-1404-1-ND$ 23.98 141.70 — | 587-1404-2-ND 500 196.00 HMK432B7225KM-T 
1812 X5R 16 22uUF +20% 2.5 587-1407-1-ND 22.00 130.00 — | 587-1407-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226MM-T 
22uUF +10% 2.5 587-1472-1-ND 22.00 130.00 — | 587-1472-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226KM-T 
10 22uF +20% 2.5 587-1408-1-ND 20.90 123.50 — | 587-1408-2-ND 500 171.00 LMK432BJ226MM-T 
6.3 47uF +20% 2.5 587-1409-1-ND 88.00 520.00 — | 587-1409-2-ND 500 720.00 JMK432BJ476MM-T 
50 10yF +20% 2.5 587-1411-1-ND 19.80 117.00 — | 587-1411-2-ND 500 162.00 UMK432C106MM-T 
X5S 25 22uF +20% 2.5 587-1412-1-ND 40.15 237.25 - Ec = = TMK432C226MM-T 
Y5V 10 47uF +80% / -20% 2.5 587-1414-1-ND 33.00 195.00 — | 587-1414-2-ND 500 270.00 LMK432F476ZM-T 
Kits 
$ 587-1794-ND (TAIYO-CAP100V-V1) 10 each of values denoted — 0603, 0805, and 1206 case sizes, 5 each of values denoted — 1210 and 1812 case sizes (180 total pieces) 
§ 587-1795-ND (TAIYO-HIVOLTCAP-V1) 5 each of values denoted (110 total pieces) ... 
4 587-1797-ND (TAIYO-HICVCAP-V2) 10 each of values denoted (290 total pieces) 
* 587-1798-ND (TAIYO-HICVCAP-V3) 10 each of values denoted (230 total pieces) .. 
4 587-1951-ND (TAIYO-0402NPO-V2) 50 each of values denoted (1,500 total pieces) 


High Frequency Multilayer Ceramic Chip Capacitors Digi@Reel’ 


Features: Q-values in the high-frequency range (1 GHz+) are excellent compared to other Applications: 0.5 
types of multilayer capacitors. The 1005 (0402) case size is designed for high density Suitable for those high-frequency applications in which a capacitor with both a high Q-value 
mounting and weight reduction in various applications. and small size is required, such as portable communications and other wireless applications: 
Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C VCO, TCXO, etc. Adjustment of characteristics in high-frequency circuits. jer! 0.25 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Taiyo Yuden 
Code Type DC (pF) Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
0.3 587-1000-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1000-2-ND 27.00/M UVK105CHOR3BW-F 
0.4 587-1001-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1001-2-ND 27.00/M UVK105CHOR4BW-F 
0.5 +0.1pF 1.65 9.75 28.13 587-1002-2-ND 27.00/M UVK105CHORS5BW-F 
0.6 1.65 9.75 28.13 587-1003-2-ND 27.00/M UVK105CHOR6BW-F 
0.7 1.65 9.75 28.13 587-1004-2-ND 27.00/M UVK105CHOR7BW-F 
0.8 587-1005-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1005-2-ND 27.00/M UVK105CHOR8BW-F 
0.9 587-1006-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1006-2-ND 27.00/M UVK105CHORQBW-F 
1.0 +0.1pF 587-1007-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1007-2-ND 27.00/M UVK105CH010BW-F 
Aa 587-1008-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1008-2-ND 27.00/M UVK105CH1R1BW-F 
1.2 587-1009-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1009-2-ND 27.00/M UVK105CH1R2BW-F 
1.3 587-1010-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1010-2-ND 27.00/M UVK105CH1R3BW-F 
coG 1.5 587-1011-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1011-2-ND 27.00/M UVK105CH1R5BW-F 
0402 (NPO) 50 1.6 +0.1pF 587-1012-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1012-2-ND 27.00/M UVK105CH1R6BW-F 
1.8 1.65 9.75 28.13 587-1013-2-ND 27.00/M UVK105CH1R8BW-F 
2.0 1.65 9.75 28.13 587-1014-2-ND 27.00/M UVK105CHO20BW-F 
2.2 1.65 9.75 28.13 587-1015-2-ND 27.00/M UVK105CH2R2JW-F 
2.4 587-1016-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1016-2-ND 27.00/M UVK105CH2R4JW-F 
af 45% 587-1017-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1017-2-ND 27.00/M UVK105CH2R7JW-F 
3.0 587-1018-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1018-2-ND 27.00/M UVK105CHO30JW-F 
3.3 587-1019-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1019-2-ND 27.00/M UVK105CH3R3JW-F 
3.6 587-1020-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1020-2-ND 27.00/M UVK105CH3R6JW-F 
3.9 587-1021-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1021-2-ND 27.00/M UVK105CH3R9JW-F 
4.3 45% 587-1022-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1022-2-ND 27.00/M UVK105CH4R3JW-F 
47 587-1023-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1023-2-ND 27.00/M UVK105CH4R7JW-F 
5.1 587-1024-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1024-2-ND 27.00/M UVK105CH5R1JW-F 
Kit 
587-1799-ND (TAIYO-HIFREQCAP-V1) 50 each of 25 values (1250 total pieces) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1814 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TAIYO YUDEN 


® 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays Reel 
Features: 
2 Elements 4 Elements 
Internal electrode is nickel for increased cost performance and reliability <“w - sow 
Applications: Dimensions (mm) x "t 
i T 
Communication Equipment: Mobile Phones, PHS, Cordless Phones, etc. Type (Size Code) L w E1 E2 P iy 
Operating Temperature Range: (2K110 (0504) 1.37 1.00 + 0.08 0.36 0.20 0.64 Ker 
* X7R: -55° ~ 125°C (4K212 (0805) | 2.00 | 1.25+0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.50 E2 iS . 
* X5R: -55° ~ 85°C E1 
Size wv Dimension T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 Elements 
0504 X7R 25 0UF +10% 0.6 587-1034-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1034-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ104KB-T 
16 10uF +10% 0.6 587-1036-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1036-2-ND 4,000 29.00/M E2K110B7104KB-T 
4 Elements 
25 -10UF +10% 0.85 587-1045-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1045-2-ND 4,000 74.00/M T4K212BJ104KD-T 
0805 X5R 16 -10uF +10% 0.85 587-1046-1-ND 3.74 22.10 63.75 587-1046-2-ND 4,000 61.00/M E4K212B7104KD-T 
10 .22uF +10% 0.85 587-1047-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1047-2-ND 4,000 85.00/M L4K212BJ224KD-T 
Features: Newly developed dielectric material and the use of nickel for internal electrodes provide excellent Dimensions (mm) 
temperature characteristics with high capacitance, small case size, and low cost. Low distortion and low : 
shock noise make these capacitors well-suited for use in analog or digital mobile devices. Excellent heat- Type (Size Code) L w e nag L 
resistance, high break-down voltage, and mechanical strength make these capacitors well suited for replacing (CIMK105 (0402) 1.0 0.5 + 0.05 0.25 
film capacitors. [MK 107 (0603) 16 0.8 + 0.10 0.35 
Applications: ¢ Signal line for AV products » Analog signal coupling applications * PLL circuit of mobile [CIMK212 (0805) 20 1.25 +0.10 05 
phones * Good temperature characteristics for time-constant circuits, oscillation circuits and filters - ; - - [>| e 
COMK816 (1206) 3.2 1.64015 0.5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ( ) 
Size WV Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
390pF +5% 0.5 587-1462-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1462-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD391JV-F 
390pF +10% 0.5 587-1461-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1461-2-ND 10,000 66.00/M UMK105SD391KV-F 
50 470pF +5% 0.5 587-1464-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1464-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD471JV-F 
470pF +10% 0.5 587-1463-1-ND 3.89 23.01 66.38 587-1463-2-ND 10,000 64.00/M UMK105SD471KV-F 
560pF +5% 0.5 587-1466-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1466-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD561JV-F 
560pF +10% 0.5 587-1465-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1465-2-ND 10,000 66.00/M UMK105SD561KV-F 
25 1000pF +5% 0.5 587-1051-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1051-2-ND 10,000 72.00/M TMK105SD102JV-F 
0402 1200pF +5% 0.5 587-1053-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1053-2-ND 10,000 74.00/M TMK105SD122JV-F 
1500pF +5% 0.5 587-1055-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1055-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD152JV-F 
1500pF +10% 0.5 587-1056-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1056-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD152KV-F 
16 1800pF +5% 0.5 587-1057-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1057-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD182JV-F 
2200pF +5% 0.5 587-1059-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1059-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD222JV-F 
2700pF +5% 0.5 587-1061-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1061-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD272JV-F 
3300pF +5% 0.5 587-1063-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1063-2-ND 10,000 70.00/M LMK105SD332JV-F 
10 3900pF +5% 0.5 587-1065-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1065-2-ND 10,000 76.00/M LMK105SD392JV-F 
4700pF +5% 0.5 587-1067-1-ND 4.73 27.95 80.63 587-1067-2-ND 10,000 77.00/M LMK105SD472JV-F 
4700pF +10% 0.5 587-1068-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1068-2-ND 10,000 74.00/M LMK105SD472KV-F 
1000pF +5% 0.8 587-1069-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1069-2-ND 4,000 72.00/M UMK107SD102JA-T 
1000pF +10% 0.8 587-1070-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1070-2-ND 4,000 63.00/M UMK107SD102KA-T 
1200pF 45% 0.8 587-1071-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1071-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD122JA-T 
50 1500pF +10% 0.8 587-1074-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1074-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD152KA-T 
2200pF +5% 0.8 587-1077-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1077-2-ND 4,000 85.00/M UMK107SD222JA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1078-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1078-2-ND 4,000 76.00/M UMK107SD222KA-T 
2700pF +5% 0.8 587-1079-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1079-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD272JA-T 
3300pF +5% 0.8 587-1081-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1081-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD332JA-T 
25 3900pF +5% 0.8 587-1083-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1083-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD392JA-T 
0603 4700pF +5% 0.8 587-1085-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1085-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD472JA-T 
6800pF +5% 0.8 587-1089-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1089-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD682JA-T 
16 8200pF +5% 0.8 587-1091-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1091-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD822JA-T 
10000pF +5% 0.8 587-1093-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1093-2-ND 4,000 72.00/M EMK107SD103JA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1094-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1094-2-ND 4,000 63.00/M EMK107SD103KA-T 
12000pF +5% 0.8 587-1095-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1095-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD123JA-T 
15000pF +5% 0.8 587-1097-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1097-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD153JA-T 
10 18000pF +5% 0.8 587-1099-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1099-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD183JA-T 
22000pF +5% 0.8 587-1101-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1101-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD223JA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1102-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1102-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD223KA-T 
4700pF +5% 0.85 587-1105-1-ND 5.83 34.45 99.38 587-1105-2-ND 4,000 95.00/M UMK212SD472JD-T 
50 10000pF +5% 0.85 587-1113-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1113-2-ND 4,000 90.00/M UMK212SD103JD-T 
10000pF +10% 0.85 587-1114-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1114-2-ND 4,000 81.00/M UMK212SD103KD-T 
18000pF +5% 1.25 587-1119-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1119-2-ND 3,000 101.00/M GMK212SD183JG-T 
35 22000pF +5% 1.25 587-1121-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1121-2-ND 3,000 101.00/M GMK212SD223JG-T 
22000pF +10% 1.25 587-1122-1-ND 5.72 33.80 97.50 587-1122-2-ND 3,000 94.00/M GMK212SD223KG-T 
27000pF +5% 1.25 587-1123-1-ND 6.27 37.05 106.88 587-1123-2-ND 3,000 103.00/M GMK212SD273JG-T 
0805 16 33000pF +5% 0.85 587-1125-1-ND 6.84 40.43 116.63 587-1125-2-ND 4,000 112.00/M EMK212SD333JD-T 
33000pF +10% 0.85 §87-1126-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1126-2-ND 4,000 101.00/M EMK212SD333KD-T 
47000pF +5% 0.85 587-1127-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1127-2-ND 4,000 112.00/M LMK212SD473JD-T 
68000pF +5% 1.25 587-1129-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1129-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD683JG-T 
10 82000pF +5% 1.25 587-1131-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1131-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD823JG-T 
82000pF +10% 1.25 587-1132-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1132-2-ND 3,000 104.00/M LMK212SD823KG-T 
10UF +5% 1.25 587-1133-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1133-2-ND 3,000 99.00/M LMK212SD104JG-T 
10UF +10% 1.25 587-1134-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1134-2-ND 3,000 90.00/M LMK212SD104KG-T 
47000pF +5% 1.15 587-1139-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1139-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD473JF-T 
1206 25 68000pF +5% 1.15 587-1143-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1143-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD683JF-T 
10UF +5% 1.6 587-1147-1-ND 8.80 52.00 150.00 587-1147-2-ND 2,000 144.00/M TMK316SD104JL-T 
10UF +10% 1.6 587-1148-1-ND 8.25 48.75 140.63 587-1148-2-ND 2,000 135.00/M TMK316SD104KL-T 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors Digi@Reel” 


Features: * High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner EIA | EIAJ | Dim. (mm) | EIA | EIAJ | Dim. (mm) 
ceramic dielectric layers »* Monolithic structure ensures superior mechanical strength and reliability * High-accuracy FS w Code|Code| L Ww Code |Code| L 
automatic mounting is facilitated through the maintenance of very precise dimensional tolerances »* Composed of only < L so real oete oe oe eee aot Ae nee 
ceramics and metals, these capacitors provide extremely dependable performance, exhibiting virtually no degradation ) Tt 0402 | 1005 | 1 0 05 1210 | 3225 32 25 
even when subjected to temperature extremes Applications: * Cellular phones » Portable/Handheld devices (PDA's, MP3 0508 | 1220 | 1 25 20 1808 | 4520 45 20 
players, etc) * RF Module (VCO, TCXO, PA, etc) Operating Temperature: * COG: -55°C ~ 125°C * X7R: -55°C ~ 125°C 0603 | 1608) 1.6 0.8 1812 | 4532 | 4.5 3.2 
° X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 85°C * X8R: -55°C ~ 150°C * SL: 20°C ~ 85°C 0612 | 1632 | 1.6 3.2 | 2220 | 5750 | 5.7 5.0 
Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 0.5pF +0.1pF 0.3 | 445-2908-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2908-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1HOR5B 
50 0.5pF +0.25pF 0.3 | 445-2918-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2918-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HOR5C 
50 1.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2909-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2909-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H010B 
50 1.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1760-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1760-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H010C 
50 1.2pF +0.25pF 0.3 | 445-2919-1-ND 51 2.99 8.63 _| 445-2919-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H1R2C 
50 1.5pF +0.1pF 0.3 | 445-2910-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2910-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H1R5B 
50 1.5pF +0.25pF 0.3 | 445-1770-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1770-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H1R5C 
50 1.8pF +0.25pF 0.3 | 445-2920-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2920-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H1R8C 
50 2.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2911-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2911-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H020B 
50 2.0pF +0.25pF 0.3__| 445-1761-1-ND 51 2.99 8.63 _| 445-1761-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H020C 
50 2.2pF +0.1pF 0.3 | 445-2912-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2912-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H2R2B 
50 2.2pF +0.25pF 0.3 | 445-1771-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1771-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H2R2C 
50 2.7pF +0.25pF 0.3 | 445-2921-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2921-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H2R7C 
50 3.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1762-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1762-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO30C 
50 3.3pF +0.1pF 0.3 | 445-2914-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2914-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H3R3B 
50 3.3pF +0.25pF 0.3 | 445-1772-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1772-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H3R3C 
50 3.9pF +0.25pF 0.3 | 445-2922-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2922-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H3R9C 
50 4.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2915-1-ND 77 4.55 13.13 | — _ _ C0603C0G1H040B 
50 4.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1763-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1763-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H040C 
50 4.7pF +0.1pF 0.3 | 445-2916-1-ND 77 4.55 13.13 | — = = C0603C0G1H4R7B 
50 4.7pF +0.25pF 0.3 | 445-1773-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1773-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H4R7C 
50 5.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2917-1-ND 77 4.55 13.13 | — = — C0603C0G1HO50B 
50 5.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1764-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1764-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H050C 
50 5.6pF +0.25pF 0.3 | 445-2923-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2923-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H5R6C 
50 6.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1765-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1765-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO60D 
50 6.8pF +0.25pF 0.3 | 445-2925-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2925-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H6R8C 
50 6.8pF +0.5pF 0.3 | 445-1774-1-ND 5A 2.99 8.63 | 445-1774-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H6R8D 
CoG 50 7.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2926-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2926-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO70C 
(NPO) 50 7.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1766-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1766-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H070D 
50 8.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2927-1-ND 51 2.99 8.63 | — = = C0603C0G1HO80C 
50 8.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1767-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1767-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO80D 
50 8.2pF +0.25pF 0.3 | 445-2928-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2928-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H8R2C 
50 9.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2929-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2929-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO90C 
50 9.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1768-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1768-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO90D 
0201 50 10pF +0.25pF 0.3 | 445-2930-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2930-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H100C 
50 10pF +0.5pF 0.3 | 445-1769-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1769-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H100D 
50 11pF 45% 0.3 51 2.99 8.63 | 445-2931-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H110J 
50 12pF 45% 0.3 | 445-1775-1-ND 251 2.99 8.63 | 445-1775-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H120J 
50 13pF 45% 0.3 | 445-2932-1-ND 51 2.99 8.63 | — _ = C0603C0G1H130J 
50 15pF 45% 0.3 | 445-1776-1-ND 51 2.99 8.63 _| 445-1776-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H150J 
50 16pF 45% 0.3 | 445-2933-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2933-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H160J 
50 18pF 45% 0.3 | 445-1777-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1777-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H180J 
50 20pF 45% 0.3 | 445-2934-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2934-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H200J 
50 22pF +5% 0.3 | 445-1778-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1778-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H220J 
50 24pF 45% 0.3 | 445-2935-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2935-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H240J 
50 27pF 45% 0.3 | 445-1779-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1779-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H270J 
50 30pF 45% 0.3 | 445-2936-1-ND 51 2.99 8.63 | — = = C0603C0G1H300J 
50 33pF 45% 0.3 | 445-1780-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1780-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H330J 
50 36pF 45% 0.3 | 445-2937-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2937-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H360J 
50. 39pF +5% 0.3 | 445-1781-1-ND 51 2.99 8.63_| 445-1781-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H390J 
50 43pF +5% 0.3 | 445-2938-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2938-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H430J 
50 47pF 45% 0.3 | 445-1782-1-ND 251 2.99 8.63 | 445-1782-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H470J 
50 51pF 45% 0.3 | 445-2939-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2939-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H510J 
50 56pF 45% 0.3 | 445-1783-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1783-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H560J 
50 68pF 45% 0.3 | 445-1784- 51 2.99 8.63 _| 445-1784-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H680J 
50 75pF 45% 0.3 | 445-2941-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2941-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H750J 
50 82pF 45% 0.3 | 445-1785-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1785-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H820J 
50 91pF 45% 0.3 | 445-2942-1-ND 251 2.99 8.63 | — — _— C0603C0G1H910J 
50 100pF 45% 0.3 | 445-1786-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1786-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H101J 
50 100pF +10% 0.3 | 445-1787-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1787-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H101K 
50 220pF +10% 0.3 | 445-1788-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1788-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H221K 
50 470pF +10% 0.3 | 445-1789-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1789-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H471K 
25 1000pF +10% 0.3 | 445-1790-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1790-2-ND 15,000 8.39/M C0603X5R1E102K 
X5R 25 2200pF +10% 0.3 | 445-1791-1-ND 49 2.90 8.36_| 445-1791-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1E222K 
16 4700pF +10% 0.3 | 445-1792-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1792-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1C472K 
10 10000pF +10% 0.3 | 445-1793-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1793-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1A103K 
6.3 22000pF +10% 0.3 | 445-1794-1-ND 61 3.59 10.37 | 445-1794-2-ND 15,000 9.96/M C0603X5R0J223K 
6.3 47000pF +10% 0.3 | 445-1795-1-ND 58 3.45 9.94 | 445-1795-2-ND 15,000 9.54/M C0603X5R0J473K 
6.3 0.1pF +10% 0.3 | 445-1796-1-ND 72 4.23 12.19 | 445-1796-2-ND 15,000 11.70/M C0603X5RO0J104K 
Y5V 16 10000pF +80/-20% | 0.3 | 445-1797-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1797-2-ND 15,000 8.03/M C0603Y5V1C103Z 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1798-1-ND 2.93 17.34 50.03 | 445-1798-2-ND 4,000 48.03/M C0816X7R1C103K 
X7R 16 22000pF +10% 0.5 | 445-1799-1-ND 3.17 18.73 54.02 | 445-1799-2-ND 4,000 51.86/M C0816X7R1C223K 
0306 16 47000pF +10% 0.5 | 445-1800-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1800-2-ND 4,000 57.62/M C0816X7R1C473K 
16 0.1pF +10% 0.5 | 445-1801-1-ND 3.76 22.19 64.01 | 445-1801-2-ND 4,000 61.46/M C0816X7R1C104K 
X5R 10 0.22uF +10% 0.5 | 445-1802-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1802-2-ND 4,000 65.31/M C0816X5R1A224K 
50 10pF +0.5pF 0.5 | 445-1235-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1235-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H100D 
50 12pF 45% 0.5 | 445-1236-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1236-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H120J 
50 15pF 45% 0.5 | 445-1237- 57 3.38 9.75 | 445-1237-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H150J 
50 18pF 45% 0.5 | 445-1238-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1238-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H180J 
50 22pF 45% 0.5 | 445-1239-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1239-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H220J 
50 27pF 45% 0.5 | 445-1240-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1240-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H270J 
50 33pF 45% 0.5 | 445-1241-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1241-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H330J 
0402 CoG 50 39pF 45% 0.5 | 445-1242-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1242-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H390J 
(NPO) 50 47pF 45% 0.5 | 445-1243-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1243-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H470J 
50 56pF 45% 0.5 | 445-1244-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1244-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H560J 
50 68pF 45% 0.5 | 445-1245-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1245-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H680J 
50 82pF 45% 0.5 | 445-1246-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1246-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.5 | 445-1247-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1247-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.5 | 445-1248-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1248-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H121J 
50 150pF 45% 0.5 | 445-1249-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1249-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H151J 
50 180pF 45% 0.5 | 445-1250-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-1250-2-ND 10,000 10.80/M C1005C0G1H181J 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel 


Case WV Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance| (mm) | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
50 220pF 45% 0.5 | 445-1251-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-1251-2-ND 10,000 10.80/M C1005C0G1H221J 
50 270pF +5% 0.5 | 445-1252-1-ND at 4.55 13.13 | 445-1252-2-ND 10,000 12.60/M C1005C0G1H271J 
COG 50 330pF 45% 0.5 | 445-1253-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1253-2-ND 10,000 12.60/M C1005C0G1H331J 
(NPO) 50 390pF 45% 0.5 | 445-2655-1-ND 88 5.20 15.00 | — = = C1005C0G1H391J 
25 680pF +5% 0.5 | 445-2653-1-ND 99 5.85 16.88 | — = = C1005COG1E681J 
25 820pF 45% 0.5 | 445-2654-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 445-2654-2-ND 10,000 18.00/M C1005C0G1E821J 
25 1000pF +5% 0.5 | 445-2651- 1.10 6.50 18.75 | 445-2651-2-ND 10,000 18.00/M C1005C0G1E102J 
50 220pF +10% 0.5 | 445-1254-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1254-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-1255- 55 3.28 9.45 | 445-1255-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H471K 
50 1000pF +10% 0.5 | 445-1256-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1256-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-1257-1-ND 55 3.28 9.45 | — = = C1005X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-1258-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1258-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H472K 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 | 445-1259-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1259-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E472K 
25 10000pF +10% 0.5 | 445-1260-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1260-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E103K 
25 22000pF +10% 0.5 | 445-1261-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1261-2-ND 10,000 12.60/M C1005X7R1E223K 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1262-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1262-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1263-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1263-2-ND 10,000 11.36/M C1005X7R1C223K 
16 47000pF +10% 0.5 | 445-1264-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1264-2-ND 10,000 19.44/M C1005X7R1C473K 
10 0.1pF +10% 0.5 | 445-1265-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1265-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5R1A104K 
6.3 0.1pF +10% 0.5 | 445-1266-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1266-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5R0J104K 
X5R 6.3 0.22uF +20% 0.5 2.75 16.25 46.88 | 445-1267-2-ND 10,000 45.00/M C1005X5R0J224M 
6.3 1.0pF +20% 0.5 1.98 11.70 33.75 | 445-1415-2-ND 10,000 32.40/M C1005X5RO0J105M 
4.0 2.2uUF +20% 0.5 | 445-3882-1-ND NEW! 2.86 16.90 48.75 | 445-3882-2-ND NEW! 10,000 47.00/M C1005X5ROG225M 
50 10000pF +80/-20% | 0.5 | 445-3447-1-ND 28 1.63 4.69 | 445-3447-2-ND 10,000 5.00/M C1005Y5V1H103Z 
0402 25 0.1pF +80/-20% | 0.5 | 445-3445-1-ND .28 1.63 4.69 | 445-3445-2-ND 10,000 5.00/M C1005Y5V1E104Z 
25 0.22uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3446-2-ND 10,000 9.00/M C1005Y5V1E224Z 
Ysv 16 0.1pF +80/-20% | 0.5 28 1.63 4.69 | 445-1268-2-ND 10,000 4.50/M C1005Y5V1C104Z 
16 0.22uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3444-2-ND 10,000 9.00/M C1005Y5V1C224Z 
10 0.22uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3442-2-ND 10,000 9.00/M C1005Y5V1A224Z 
10 0.47pUF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3443-2-ND 10,000 9.00/M C1005Y5V1A474Z 
6.3 1.0uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3441-2-ND 10,000 9.00/M C1005Y5V0J105Z 
50 150pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-3416-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H151K 
50 220pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-2495-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H221K 
50 330pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-3418-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H331K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-2496-1-ND 1.65 9.75 28.13 | — = = C1005X8R1H471K 
50 680pF +10% 0.5 | 445-3420-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-3420-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H681K 
x8R 50 1500pF +10% 0.5 | 445-3417-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-3417-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H152K 
50 1000pF +10% 0.5 | 445-2497-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2497-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-2498-1-ND 1.65 9.75 28.13 | — = a C1005X8R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-2499-1-ND 1.65 9.75 28.13 | — = = C1005X8R1H472K 
50 3300pF +10% 0.5 | 445-3419-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-3419-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H332K 
25 6800pF +10% 0.5 | 445-3415-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-3415-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1E682K 
25 0.01pF +10% 0.5 | 445-2494-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2494-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1E103K 
10 1200pF 45% 0.5 | 445-2657-1-ND 1.54 9.10 26.25 | — = = C1005SL1A122J 
10 1500pF 45% 0.5 | 445-2658-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 445-2658-2-ND 10,000 25.00/M C1005SL1A152J 
SL 10 1800pF +5% 0.5 | 445-2659-1-ND 1.87 11.05 31.88 | — = = C1005SL1A182J 
10 2700pF 45% 0.5 2.20 13.00 37.50 | 445-2661-2-ND 10,000 36.00/M C1005SL1A272J 
10 3300pF 45% 0.5 | 445-2662-1-ND 2.20 13.00 37.50 | — — = C1005SL1A332J 
10 3900pF +5% 0.5 | 445-2663-1-ND 2.20 13.00 37.50 | — = = C1005SL1A392J 
50 10000pF +10% 0.85 | 445-1803-1-ND 3.29 19.42 56.03 | 445-1803-2-ND 4,000 53.79/M C1220X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.85 | 445-1804-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1804-2-ND 4,000 57.62/M C1220X7R1H223K 
X7R 50 47000pF +10% 0.85 3.76 22.19 64.01 | 445-1805-2-ND 4,000 61.46/M C1220X7R1H473K 
0508 25 0.1 pF +10% 0.85 | 445-1806-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1806-2-ND 4,000 65.31/M C1220X7R1E104K 
16 0.22uF +10% 0.85 | 445-1807-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1807-2-ND 4,000 69.14/M C1220X7R1C224K 
X5R 10 0.47uF +10% 0.85 | 445-1808-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1808-2-ND 4,000 72.99/M C1220X5R1A474K 
10 1.0uF +10% 0.85 | 445-1809-1-ND 4.69 27.74 80.03 | 445-1809-2-ND 4,000 76.83/M C1220X5R1A105K 
250 100pF +5% 0.8 | 445-2314-1-ND 64 3.78 10.91 | 445-2314-2-ND 4,000 10.00/M C1608C0G2E101J 
250 150pF 45% 0.8 | 445-2315-1-ND 72 4.26 12.28 | 445-2315-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2E151J 
250 220pF 45% 0.8 | 445-2316-1-ND -80 4.73 13.65 | 445-2316-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2E221J 
250 330pF 45% 0.8 | 445-2317-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-2317-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2E331J 
250 470pF 45% 0.8 | 445-2318-1-ND 96 5.67 16.37 | 445-2318-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2E471J 
250 680pF +5% 0.8 | 445-2319-1-ND 1.04 6.15 17.74 | 445-2319-2-ND 4,000 17.00/M C1608C0G2E681J 
100 100pF 45% 0.8 50 2.93 8.44 | 445-2306-2-ND 4,000 8.00/M C1608C0G2A101J 
100 150pF 45% 0.8 | 445-2307-1-ND 58 3.41 9.84 | 445-2307-2-ND 4,000 9.00/M C1608C0G2A151J 
100 220pF 45% 0.8 | 445-2308-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-2308-2-ND 4,000 11.00/M C1608C0G2A221J 
100 330pF 45% 0.8 | 445-2309-1-ND 74 4.39 12.66 | 445-2309-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2A331J 
100 470pF 45% 0.8 | 445-2310-1-ND .80 4.73 13.65 | 445-2310-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2A471J 
100 680pF +5% 0.8 | 445-2311-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-2311-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2A681J 
100 1000pF 45% 0.8 | 445-2312-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-2312-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2A102J 
100 1200pF 45% 0.8 | 445-2313-1-ND 1.07 6.34 18.28 | 445-2313-2-ND 4,000 18.00/M C1608C0G2A122J 
50 10pF +0.5pF 0.8 | 445-1269-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1269-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H100D 
50 12pF 45% 0.8 | 445-1270-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1270-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H120J 
50 15pF 45% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1271-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1272-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H180J 
50 22pF 45% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1273-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H220J 
50 27pF 45% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1274-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H270J 
50 33pF 45% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1275-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H330J 
50 39pF 45% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1276-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H390J 
50 47pF +5% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1277-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H470J 
coG 50 56pF +5% 0.8 | 445-1278-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1278-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H560J 
0603 NPO} 50 68pF 45% 0.8 | 445-1279-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1279-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H680J 
( ) 50 82pF 45% 0.8 | 445-1280-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1280-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1281-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.8 51 2.99 8.63 | 445-1282-2-ND 4,000 8.28/M C1608C0G1H121J 
50 150pF +5% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1283-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H151J 
50 180pF +5% 0.8 59 3.47 10.01 | 445-1284-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H181J 
50 220pF 45% 0.8 59 3.47 10.01 | 445-1285-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H221J 
50 270pF +5% 0.8 69 4.10 11.83 | 445-1286-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H271J 
50 330pF +5% 0.8 69 4.10 11.83 | 445-1287-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H331J 
50 390pF 45% 0.8 | 445-1288-1-ND 80 4.73 13.65 | 445-1288-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H391J 
50 470pF 45% 0.8 | 445-1289-1-ND -80 4.73 13.65 | 445-1289-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H471J 
50 560pF +5% 0.8 | 445-1290-1-ND 91 5.36 15.47 | 445-1290-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0OG1H561J 
50 680pF 45% 0.8 | 445-1291-1-ND 91 5.36 15.47 | 445-1291-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H681J 
50 820pF 45% 0.8 | 445-1292-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-1292-2-ND 4,000 18.35/M C1608C0G1H821J 
50 1000pF 45% 0.8 | 445-1293-1-ND ae 4.55 13.13 | 445-1293-2-ND 4,000 12.60/M C1608C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.8 | 445-1294-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 445-1294-2-ND 4,000 23.40/M C1608C0G1H122J 
50 1500pF 45% 0.8 1.43 8.45 24.38 | 445-1295-2-ND 4,000 23.40/M C1608C0G1H152J 
50 1800pF 45% 0.8 | 445-1296-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1296-2-ND 4,000 32.71/M C1608C0G1H182J 
50 2200pF 45% 0.8 | 445-1297-1-ND 1.94 11.45 33.04 | 445-1297-2-ND 4,000 31.72/M C1608C0G1H222J 
50 2700pF 45% 0.8 | 445-2669-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-2669-2-ND 4,000 36.00/M C1608C0G1H272J 
50 3300pF +5% 0.8 | 445-1599-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1599-2-ND 4,000 36.00/M C1608C0G1H332J 
25 3900pF 45% 0.8 | 445-2665-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-2665-2-ND 4,000 45.00/M C1608C0G1E392J 
25 4700pF +5% 0.8 | 445-2712-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-2712-2-ND 4,000 45.00/M C1608C0G1E472J 
25 5600pF +5% 0.8 | 445-2666-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2666-2-ND 4,000 54.00/M C1608C0G1E562J 
25 6800pF 45% 0.8 | 445-2667-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2667-2-ND 4,000 54.00/M C1608C0G1E682J 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@Reel 


Case WV Dim. T Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
CoG 25 8200pF 45% 0.8 | 445-2668-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2668-2-ND 4,000 63.00/M C1608C0G1E822J) 
(NPO) 25 10000pF 45% 0.8 | 445-2664-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2664-2-ND 4,000 63.00/M C1608C0G1E103J 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-1298-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1298-2-ND 4,000 18.87/M C1608X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.8 | 445-1299-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1299-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-1300-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1300-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.8 | 445-1301-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1301-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.8 | 445-1302-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1302-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.8 | 445-1303-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1303-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.8 | 445-1304-1-ND 96 5.67 16.37 | 445-1304-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.8 | 445-1305-1-ND 96 5.67 16.37 | 445-1305-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103M 
100 22000pF +10% 0.8 | 445-2275-1-ND 1.28 7.57 21.83 | 445-2275-2-ND 4,000 21.00/M C1608X7R2A223K 
50 220pF +10% 0.8 | 445-1306-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1306-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.8 | 445-1307-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1307-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H471K 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 | 445-1308-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1308-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.8 | 445-1309-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1309-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.8 | 445-1310-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1310-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H472K 
50 10000pF +10% 0.8 | 445-1311-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1311-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.8 | 445-1312-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1312-2-ND 4,000 11.36/M C1608X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.8 | 445-1313-1-ND 1.01 5.99 17.29 | 445-1313-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.8 1.12 6.62 19.11 | 445-1314-2-ND 4,000 18.35/M C1608X7R1H104K 
25 47000pF +10% 0.8 1.01 5.99 17.29 | 445-1315-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1E473K 
25 0.1pF +10% 0.8 94 5.55 16.01_| 445-1316-2-ND 4,000 15.38/M. C1608X7R1E104K 
16 0.1pF +10% 0.8 94 5.55 16.01 | 445-1317-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1C104K 
16 0.22uF +10% 0.8 83 4.88 14.06 | 445-1318-2-ND 4,000 13.50/M C1608X7R1C224K 
16 1.0uF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-1604-2-ND 4,000 19.00/M C1608X7R1C105K 
16 1.0UF +10% 0.8 83 4.88 14.06 | 445-1416-2-ND 4,000 13.50/M C1608X5R1C105K 
10 0.22uF +10% 0.8 1.79 10.60 30.56 | 445-1319-2-ND 4,000 29.34/M C1608X5R1A224K 
10 0.47pUF +10% 0.8 2.75 16.25 46.88 | 445-1320-2-ND 4,000 45.00/M C1608X5R1A474K 
X5R 10 1.0pF +10% 0.8 2.20 13.00 37.50 | 445-1321-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5R1A105K 
6.3 1.0uF +10% 0.8 | 445-1322-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1322-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5RO0J105K. 
6.3 2.2UF +20% 0.8 | 445-1323-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 445-1323-2-ND 4,000 49.68/M C1608X5ROJ225M 
0603 6.3 4.7UF +20% 0.8 | 445-1417-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1417-2-ND 4,000 54.00/M C1608X5RO0J475M 
50 0.1pF +80/-20% | 0.8 | 445-1324-1-ND AL 2.41 6.94 | 445-1324-2-ND 4,000 6.66/M C1608Y5V1H104Z 
50 0.22uF +80/-20% | 0.8 83 4.88 14.06 | 445-3455-2-ND 4,000 14.00/M C1608Y5V1H224Z 
50 0.47uF +80/-20% | 0.8 83 4.88 14.06 | 445-3456-2-ND 4,000 14.00/M C1608Y5V1H474Z 
25 0.1pF +80/-20% | 0.8 -30 1.76 5.06 | 445-1325-2-ND 4,000 4.86/M C1608Y5V1E104Z 
25 0.22uF +80/-20% | 0.8 66 3.90 11.25 | 445-3453-2-ND 4,000 11.00/M C1608Y5V1E224Z 
25 0.47uF +80/-20% | 0.8 et 4.55 13.13 | 445-3454-2-ND 4,000 13.00/M C1608Y5V1E474Z 
Y5V 25 1.0uF +80/-20% | 0.8 ar 4.55 13.13 | 445-3452-2-ND 4,000 13.00/M C1608Y5V1E105Z 
16 0.1pF +80/-20% | 0.8 33 1.95 5.63 | 445-1326-2-ND 4,000 5.40/M C1608Y5V1C104Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.8 66 3.90 11.25 | 445-1327-2-ND 4,000 10.80/M C1608Y5V1C105Z 
16 2.2uF +80/-20% | 0.8 1.10 6.50 18.75 | 445-3451-2-ND 4,000 18.00/M. C1608Y5V1C225Z 
10 1.0UF +80/-20% | 0.8 | 445-1328-1-ND 55 3.25 9.38 | 445-1328-2-ND 4,000 9.00/M C1608Y5V1A105Z 
10 2.2UF +80/-20% | 0.8 | 445-3450-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 445-3450-2-ND 4,000 18.00/M C1608Y5V1A225Z 
6.3 4.7UF +80/-20% | 0.8 | 445-3449-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-3449-2-ND 4,000 27.00/M C1608Y5V0J475Z 
6.3 10pF +80/-20% | 0.8 | 445-3448-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-3448-2-ND 4,000 72.00/M C1608Y5V0J106Z 
100 1000pF +10% 0.8 1.32 7.80 22.50 | 445-2507-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A102K 
100 1500pF +10% 0.95 1.32 7.80 22.50 | 445-3427-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A152K 
100 2200pF +10% 0.8 1.32 7.80 22.50 | — — = C1608X8R2A222K 
100 3300pF +10% 0.95 1.32 7.80 22.50 | 445-3428-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A332K 
100 4700pF +10% 0.8 1.32 7.80 22.50 | 445-2509-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A472K 
100 6800pF +10% 0.95 1.32 7.80 22.50 | 445-3429-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A682K 
100 0.01pF +10% 0.8 1.32 7.80 22.50 | 445-2510-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A103K 
100 0.015yF +10% 0.8 1.32 7.80 22.50 | 445-2511-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A153K 
50 1000pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2501-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H102K 
50 1500pF +10% 0.95 | 445-3422-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-3422-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R1H152K 
X8R 50 2200pF +10% 0.8 | 445-2502-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2502-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H222K 
50 3300pF +10% 0.95 | 445-3424-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-3424-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R1H332K 
50 4700pF +10% 0.8 | 445-2503-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2503-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H472K 
50 6800pF +10% 0.95 1.32 7.80 22.50 | 445-3426-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R1H682K 
50 15000pF +10% 0.95 1.32 7.80 22.50 | 445-3423-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R1H153K 
50 33000pF +10% 0.95 1.16 6.83 19.69 | 445-3425-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H333K 
50 0.01pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2504-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H103K 
50 0.022uF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2505-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H223K 
50 0.047uF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2506-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H473K 
25 68000pF +10% 0.95 1.32 7.80 22.50 | 445-3421-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R1E683K 
25 0.1pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2500-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1E104K 
50 10000pF +10% 0.7 3.52 20.81 60.02 | 445-1810-2-ND 4,000 57.62/M C1632X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.7 3.76 22.19 64.01 | 445-1811-2-ND 4,000 61.46/M C1632X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.7 | 445-1812-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1812-2-ND 4,000 65.31/M C1632X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.7 | 445-1813-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1813-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1H104K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.15 | 445-1814-1-ND 4.46 26.36 76.03 _| 445-1814-2-ND 2,000 72.99/M C1632X7R1H224K 
0612 25 0.22uF +10% 0.7 4.23 24.97 72.02 | 445-1815-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.15 | 445-1816-1-ND 4.69 27.74 80.03 | 445-1816-2-ND 2,000 76.83/M C1632X7R1E474K 
16 0.47uF +10% 0.7 | 445-1817-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1817-2-ND 4,000 72.99/M C1632X7R1C474K 
16 1.0uF +10% 1.15 | 445-1818-1-ND 5.87 34.68 100.03 | 445-1818-2-ND 2,000 96.03/M C1632X7R1C105K 
10 1.0UF +10% 0.7 5.63 33.29 96.04 | 445-1819-2-ND 4,000 92.20/M C1632X5R1A105K 
X5R 10 2.2UF +10% 1.15 7.04 41.61 120.04 | 445-1820-2-ND 2,000 115.24/M C1632X5R1A225K 
6.3 4.7UF +10% 1.3 82 4.87 14.04 | 445-1821-2-ND 2,000 13.48/M C1632X5ROJ475K 
250 1000pF +5% 0.85 1.60 9.46 27.28 | 445-2325-2-ND 4,000 26.00/M C2012C0G2E102J 
250 1500pF 45% 0.85 1.92 11.35 32.74 | 445-2326-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G2E152J 
250 2200pF 45% 1.25 | 445-2327-1-ND 2.24 13.24 38.19 | 445-2327-2-ND 2,000 37.00/M C2012C0G2E222J 
250 2700pF +5% 1.25 | 445-2328-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2328-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2E272J 
100 1000pF 45% 0.6 | 445-2320-1-ND 1.20 7.09 20.46 | 445-2320-2-ND 4,000 20.00/M C2012C0G2A102J 
100 1500pF 45% 0.6 | 445-2321-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-2321-2-ND 4,000 24.00/M C2012C0G2A152J) 
100 2200pF 45% 0.85 | 445-2322-1-ND 1.76 10.41 30.02 | 445-2322-2-ND 4,000 29.00/M C2012C0G2A222J 
100 3300pF 45% 1.25 | 445-2323-1-ND 2.08 12.30 35.48 | 445-2323-2-ND 2,000 34.00/M C2012C0G2A332Jd 
100 4700pF 45% 1.25 | 445-2324-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2324-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2A472J 
50 100pF 45% 0.6 | 445-1329-1-ND 1.09 6.42 18.51 | 445-1329-2-ND 4,000 17.77/M C2012C0G1H101J 
50 1000pF +5% 0.6 | 445-1330-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 445-1330-2-ND 4,000 34.92/M C2012C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.6 1.54 9.10 26.25 | 445-2681-2-ND 4,000 25.00/M C2012C0G1H122J 
0805 CoG 50 1500pF 45% 0.6 1.55 9.15 26.38 | 445-1331-2-ND 4,000 25.33/M C2012C0G1H152J 
(NPO) 50 1800pF 45% 0.6 | 445-2682-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-2682-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G1H182J 
50 2200pF 45% 0.6 | 445-1332-1-ND 1.97 11.67 33.66 | 445-1332-2-ND 4,000 32.31/M C2012C0G1H222J 
50 2700pF +5% 0.6 | 445-1600-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1600-2-ND 2,000 45.00/M C2012C0G1H272J 
50 3300pF 45% 0.6 | 445-1333-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1333-2-ND 2,000 45.00/M C2012C0G1H332J 
50 3900pF 45% 0.85 | 445-2683-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2683-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1H392J 
50 4700pF 45% 0.85 | 445-1334-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1334-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1H472J 
50 5600pF 45% 0.85 | 445-2684-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2684-2-ND 4,000 63.00/M C2012COG1H562J 
50 6800pF 45% 1.25 | 445-1335-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-1335-2-ND 2,000 63.00/M C2012C0G1H682J 
50 8200pF 45% 1.25 | 445-2685-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2685-2-ND 2,000 72.00/M C2012C0G1H822J 
50 10000pF +5% 1.25 | 445-1336-1-ND 7.47 44.14 127.31 | 445-1336-2-ND 2,000 122.22/M C2012C0G1H103J 
25 3900pF +5% 0.6 | 445-2676-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2676-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1E392J 
25 4700pF 45% 0.6 3.30 19.50 56.25 | 445-2677-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1E472J 
25 5600pF 45% 0.6 | 445-2678-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2678-2-ND 4,000 63.00/M C2012COG1E562J 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Disi@Reel 


Case WV Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
25 6800pF 45% 0.6 | 445-2679-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2679-2-ND _— a C2012C0G1E682J 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2680-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2680-2-ND 4,000 72.00/M C2012C0G1E822J) 
CoG 25 10000pF 45% 0.6 | 445-2672-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2672-2-ND 4,000 72.00/M C2012C0G1E103J 
(NPO) 25 15000pF 45% 0.85 | 445-2673-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2673-2-ND 4,000 108.00/M C2012C0G1E153J 
25 22000pF 45% 1.25 | 445-2674-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2674-2-ND 2,000 108.00/M C2012C0G1E223J 
25 33000pF 45% 1.25 | 445-2675-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2675-2-ND 2,000 144.00/M C2012C0G1E333J 
250 1000pF +10% 0.85 | 445-2277-1-ND 1.28 7.57 21.83 | 445-2277-2-ND 4,000 21.00/M C2012X7R2E102K 
250 2200pF +10% 0.85 | 445-2278-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2278-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E222K 
250 4700pF +10% 0.85 | 445-2279-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2279-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E472K 
250 10000pF +10% 1.25 | 445-2280-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2280-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E103K 
250 22000pF +10% 1.25 2.40 14.19 40.93 | 445-2281-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E223K 
100 1000pF +10% 0.85 1.25 7.38 21.28 | 445-1337-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.85 | 445-1338-1-ND 91 5.40 15.56 | 445-1338-2-ND 4,000 14.94/M C2012X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.85 | 445-1339-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1339-2-ND 4,000 14.40/M C2012X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.85 | 445-1340-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1340-2-ND 4,000 18.87/M C2012X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.85 | 445-1341-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1341-2-ND 4,000 16.20/M C2012X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.85 | 445-1342-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1342-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.85 | 445-1343-1-ND 1.25 7.38 21.28 | 445-1343-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.85 | 445-1344-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-1344-2-ND 4,000 18.90/M C2012X7R2A103M 
100 22000pF +10% 1.25 | 445-1345-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1345-2-ND 2,000 23.58/M C2012X7R2A223K 
100 22000pF +20% 1.25 | 445-1346-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-1346-2-ND 2,000 21.60/M C2012X7R2A223M 
X7R 100 47000pF +10% 1.25 | 445-2276-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2276-2-ND 2,000 52.00/M C2012X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.25 | 445-1418-1-ND 4.48 26.48 76.39 | 445-1418-2-ND 2,000 73.33/M C2012X7R2A104K 
50 1000pF +10% 0.6 | 445-1347-1-ND 83 4.90 14.14 | 445-1347-2-ND 4,000 13.58/M C2012X7R1H102K 
50 10000pF +10% 0.6 | 445-1348-1-ND 75 4.41 12.73 | 445-1348-2-ND 4,000 12.23/M C2012X7R1H103K 
50 0.1pF +10% 0.85 | 445-1349-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1349-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1H104K 
50 0.22uF +10% 1.25 | 445-1350-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1350-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1H224K 
25 0.1pF +10% 0.85 | 445-1351-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1351-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1E104K 
25 0.22uF +10% 1.25 | 445-1352-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1352-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.25 | 445-1353-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1353-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1E474K 
25 1.0UF +10% 1.25 | 445-1354-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 445-1354-2-ND 2,000 97.20/M C2012X7R1E105K 
16 0.22uF +10% 1.25 | 445-1355-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1355-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1C224K 
16 0.33yUF +10% 1.25 | 445-1356-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-1356-2-ND 2,000 52.38/M C2012X7R1C334K 
16 0.47pF +10% 1.25 | 445-1357-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1357-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1C474K 
16 1.0UF +10% 1.25 | 445-1358-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1358-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1C105K 
0805 16 2.2uUF +10% 1.25 | 445-1420-1-ND 5.98 35.35 101.98 | 445-1420-2-ND 2,000 97.90/M C2012X7R1C225K 
10 1.0uF +10% 0.85 | 445-1359-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1359-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1A105K 
10 4.7UF +20% 1.25 | 445-1605-1-ND 6.00 35.43 102.19 | 445-1605-2-ND 2,000 98.10/M C2012X7R1A475M 
25 1.0UF +10% 1.25 | 445-1419-1-ND 4.01 23.67 68.27 | 445-1419-2-ND 2,000 65.54/M C2012X5R1E105K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1587-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1587-2-ND 4,000 55.80/M C2012X5R1A105K/0.85 
10 2.2UF +10% 0.85 | 445-1588-1-ND 748 44.20 127.50 | 445-1588-2-ND 4,000 122.40/M C2012X5R1A225K/0.85 
6.3 4.7UF +10% 0.85 | 445-3439-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3439-2-ND 4,000 90.00/M C2012X5R0J475K/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.85 | 445-3440-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3440-2-ND 4,000 90.00/M C2012X5R0J475M/0.85 
6.3 4.7UF +10% 1.25 | 445-1421-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1421-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5RO0J475K 
6.3 4.7UF +20% 1.25 | 445-1362-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1362-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5R0J475M 
6.3 10uF +20% 1.25 | 445-1363-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 445-1363-2-ND 2,000 114.84/M C2012X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.25 | 445-1422-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 445-1422-2-ND 2,000 162.00/M C2012X5RO0J226M 
50 0.10uF +80/-20% | 0.60 | 445-3462-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-3462-2-ND 4,000 11.00/M C2012Y5V1H104Z/0.60 
50 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-3463-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-3463-2-ND 4,000 16.00/M C2012Y5V1H105Z/0.85 
50 1.0uF +80/-20% | 1.25 | 445-1364-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1364-2-ND 2,000 16.20/M C2012Y5V1H105Z 
50 2.2uUF +80/-20% | 1.25 | 445-3464-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-3464-2-ND 2,000 54.00/M C2012Y5V1H225Z 
25 1.0uF +80/-20% | 0.85 | 445-1590-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1590-2-ND 4,000 16.20/M C2012Y5V1E105Z/0.85 
25 2.2uUF +80/-20% | 1.25 | 445-1366-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1366-2-ND 2,000 36.00/M C2012Y5V1E225Z 
25 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-3461-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-3461-2-ND 2,000 45.00/M C2012Y5V1E475Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-1589-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1589-2-ND 4,000 16.20/M C2012Y5V1C105Z/0.85 
Y5v 16 2.2UF +80/-20% | 0.85 | 445-3459-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-3459-2-ND 4,000 22.00/M C2012Y5V1C225Z/0.85 
16 2.2UF +80/-20% | 1.25 | 445-1368-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-1368-2-ND 2,000 21.60/M C2012Y5V1C225Z 
16 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-3460-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-3460-2-ND 4,000 45.00/M C2012Y5V1C475Z/0.85 
16 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1369-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1369-2-ND 2,000 45.00/M C2012Y5V1C475Z 
16 10pF +80/-20% | 1.25 | 445-3458-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 445-3458-2-ND 2,000 49.00/M C2012Y5V1C106Z 
10 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-3457-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 445-3457-2-ND 4,000 21.00/M C2012Y5V1A475Z/0.85 
10 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1370-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 445-1370-2-ND 2,000 20.70/M C2012Y5V1A475Z 
10 10pF +80/-20% | 1.25 | 445-1371-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 445-1371-2-ND 2,000 41.40/M C2012Y5V1A106Z 
6.3 10pF +80/-20% | 1.25 | 445-1372-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-1372-2-ND 2,000 28.80/M C2012Y5V0J106Z 
6.3 22uF +80/-20% | 1.25 | 445-1373-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1373-2-ND 2,000 90.00/M C2012Y5V0J226Z 
100 22000pF +10% 1.25 | 445-2515-1-ND 2.48 14.63 42.19 | 445-2515-2-ND 2,000 41.00/M C2012X8R2A223K 
50 68000pF +10% 1.45 | 445-3431-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-3431-2-ND 2,000 36.00/M C2012X8R1H683K 
X8R 50 0.10pF +10% 1.25 | 445-2514-1-ND 1.65 9.75. 28.13 | 445-2514-2-ND 2,000 27.00/M C2012X8R1H104K 
25 0.15yF +10% 1.45 | 445-3430-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3430-2-ND 4,000 90.00/M C2012X8R1E154K 
25 0.22uF +10% 1.25 | 445-2512-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2512-2-ND 2,000 54.00/M C2012X8R1E224K 
25 0.33yF +10% 1.25 | 445-2513-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2513-2-ND 2,000 54.00/M C2012X8R1E334K 
SL 10 68000pF 45% 1.25 | 445-2689-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2689-2-ND 2,000 216.00/M C2012SL1A683J 
10 0.1pF 45% 1.25 | 445-2686-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2686-2-ND 2,000 216.00/M C2012SL1A104J 
630 100pF +5% 0.6 | 445-2336-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2336-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J101J 
630 150pF +5% 0.6 | 445-2337-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2337-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J151J 
630 220pF 45% 0.6 | 445-2338-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2338-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J221J 
630 330pF +5% 0.6 | 445-2339-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2339-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J331J 
630 470pF 45% 0.85 | 445-2340-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2340-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J471J 
630 680pF 45% 0.85 | 445-2341- 3.20 18.92 54.56 | 445-2341-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J681J 
630 1000pF 45% 0.85 | 445-2342-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2342-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J102J 
630 1500pF 45% 1.15 | 445-2343-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2343-2-ND 2,000 65.00/M C3216C0G2J152J 
630 2200pF 45% 1.15 | 445-2344-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2344-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2J222J 
630 3300pF 45% 1.6 | 445-2345-1-ND 5.60 33.10 95.49 | 445-2345-2-ND 2,000 92.00/M C3216C0G2J332J 
250 3300pF 45% 0.85 | 445-2332-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2332-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2E332J) 
250 4700pF 45% 1.15 | 445-2333-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2333-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2E472J 
coG 250 6800pF 45% 1.6 | 445-2334-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2334-2-ND 2,000 105.00/M C3216COG2E682J) 
1206 (NPO) 250 8200pF 45% 1.6 | 445-2335-1-ND 7.20 42.56 122.78 | 445-2335-2-ND 2,000 118.00/M C3216C0G2E822J) 
100 4700pF 45% 0.85 | 445-2329-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2329-2-ND 4,000 65.00/M C3216C0G2A472J 
100 6800pF 45% 1.15 | 445-2330-1-ND 5.60 33.10 95.49 | 445-2330-2-ND 2,000 92.00/M C3216COG2A682J) 
100 10000pF +5% 1.15 | 445-2331-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2331-2-ND 2,000 105.00/M C3216C0G2A103J 
50 4700pF 45% 0.6 | 445-1374-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 445-1374-2-ND 4,000 69.84/M C3216C0G1H472J 
50 10000pF 45% 0.85 | 445-1375-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1375-2-ND 2,000 90.00/M C3216C0G1H103J 
50 15000pF 45% 1.15 | 445-2698-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 445-2698-2-ND 2,000 104.00/M C3216C0G1H153J 
50 22000pF 45% 1.15 | 445-1376-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-1376-2-ND 2,000 108.00/M C3216C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.6 | 445-2699-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-2699-2-ND 2,000 198.00/M C3216C0G1H333J 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2697-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-2697-2-ND 4,000 90.00/M C3216C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.6 | 445-2690-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-2690-2-ND 4,000 90.00/M C3216C0G1E103J 
25 22000pF +5% 0.6 | 445-2693-1-ND 6.60 39.00 112.50 _| 445-2693-2-ND 4,000 108.00/M C3216C0G1E223J 
25 33000pF 45% 0.85 | 445-2694-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-2694-2-ND 4,000 198.00/M C3216C0G1E333J 
25 47000pF 45% 1.15 | 445-2695-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 445-2695-2-ND 2,000 234.00/M C3216C0G1E473J 
25 68000pF 45% 1.6 | 445-2696-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 445-2696-2-ND 2,000 234.00/M C3216C0G1E683J 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
630 1000pF +10% 1.15 | 445-2288-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2288-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J102K 
630 2200pF +10% 1.15 | 445-2289-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2289-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J222K 
630 4700pF +10% 1.15 | 445-2290-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2290-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J472K 
630 10000pF +10% 1.15 | 445-2291-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2291-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2J103K 
630 22000pF +10% 1.3 | 445-2292-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2292-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2J223K 
250 22000pF +10% 1.15 | 445-2285-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2285-2-ND 2,000 52.00/M C3216X7R2E223K 
250 47000pF +10% 1.6 | 445-2286-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2286-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2E473K 
250 0.1pF +10% 1.6 | 445-2287-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2287-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2E104K 
100 47000pF +10% 1.15 | 445-2282-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2282-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.6 | 445-1377-1-ND 6.94 40.98 118.22 | 445-1377-2-ND 2,000 113.49/M C3216X7R2A104K 
100 0.1pF +20% 1.6 | 445-1378-1-ND 6.50 38.41 110.79 | 445-1378-2-ND 2,000 106.36/M C3216X7R2A104M 
100 0.22uF +10% 1.15 | 445-2283-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2283-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2A224K 
X7R 100 0.47pF +10% 1.6 | 445-2284-1-ND 8.00 47.29 136.41 | 445-2284-2-ND 2,000 131.00/M C3216X7R2A474K 
50 0.22uF +10% 1.6 | 445-1379-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1379-2-ND 2,000 36.00/M C3216X7R1H224K 
50 0.47uF +10% 1.6 | 445-1380-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1380-2-ND 2,000 45.00/M C3216X7R1H474K 
50 1.0UF +10% 1.6 | 445-1423-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1423-2-ND 2,000 45.00/M C3216X7R1H105K 
25 1.0UF +10% 0.85 | 445-1592-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-1592-2-ND 4,000 28.80/M C3216X7R1E105K/0.85 
25 2.2UF +10% 1.6 | 445-1382-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1382-2-ND 2,000 54.00/M C3216X7R1E225K 
25 4.7UF +10% 1.6 | 445-1606-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 445-1606-2-ND 2,000 79.20/M C3216X7R1E475K 
25 4.7uUF +20% 1.6 | 445-1424-1-ND 4.84 28.60 82.50 _| 445-1424-2-ND 2,000 79.20/M C3216X7R1E475M 
16 1.0UF +10% 0.85 | 445-1591-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-1591-2-ND 4,000 30.60/M C3216X7R1C105K/0.85 
16 2.2uUF +10% 1.6 | 445-1384-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1384-2-ND 2,000 36.00/M C3216X7R1C225K 
16 4.7UF +10% 1.15 | 445-1385-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 445-1385-2-ND 2,000 43.20/M C3216X7R1C475K 
16 4.7UF +20% 1.6 | 445-1425-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 445-1425-2-ND 2,000 41.40/M C3216X7R1C475M 
16 10pF +20% 1.6 | 445-1601-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 445-1601-2-ND 2,000 75.60/M C3216X7R1C106M 
10 10pF +20% 1.6 | 445-1602-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1602-2-ND 2,000 54.00/M C3216X7R1A106M 
16 10pF +20% 1.6 | 445-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1426-2-ND 2,000 54.00/M C3216X5R1C106M 
10 4.7UF +10% 1.6 | 445-1386-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 445-1386-2-ND 2,000 41.40/M C3216X5R1A475K 
10 10pF +20% 1.6 | 445-1387-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 445-1387-2-ND 2,000 51.30/M C3216X5R1A106M 
X5R 6.3 10pF +10% 1.6 | 445-1388-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 445-1388-2-ND 2,000 37.80/M C3216X5ROJ106K 
1206 6.3 10uF +20% 1.6 | 445-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 _| 445-1389-2-ND 2,000 36.00/M C3216X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.6 | 445-1427-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 445-1427-2-ND 2,000 324.00/M C3216X5ROJ226M 
6.3 47uF +20% 1.6 | 445-1428-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 445-1428-2-ND 2,000 252.00/M C3216X5ROJ476M 
50 4.7UF +80/-20% 1.6 | 445-3472-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-3472-2-ND 2,000 63.00/M C3216Y5V1H475Z 
25 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-3470-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-3470-2-ND 4,000 54.00/M C3216Y5V1E475Z/0.85 
25 4.7UF +80/-20% | 1.15 | 445-3471-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-3471-2-ND 2,000 54.00/M C3216Y5V1E475Z/1.15 
25 10pF +80/-20% 1.6 | 445-3469-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-3469-2-ND 2,000 54.00/M C3216Y5V1E106Z 
16 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-1594-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 445-1594-2-ND 4,000 48.60/M C3216Y5V1C475Z/0.85 
16 4.7UF +80/-20% | 1.15 | 445-3467-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 445-3467-2-ND 2,000 49.00/M C3216Y5V1C475Z/1.15 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 1.30 | 445-3468-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 445-3468-2-ND 2,000 49.00/M C3216Y5V1C475Z/1.30 
16 10pF +80/-20% 1.6 | 445-1391- 2.42 14.30 41.25 | 445-1391-2-ND 2,000 39.60/M C3216Y5V1C106Z 
16 22uF +80/-20% 1.6 | 445-3466- 7.15 42.25 121.88 | 445-3466-2-ND 2,000 117.00/M C3216Y5V1C226Z 
10 10uF +80/-20% | 0.85 | 445-1593-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-1593-2-ND 4,000 28.80/M C3216Y5V1A106Z/0.85 
10 10pF +80/-20% | 1.15 | 445-3465-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-3465-2-ND 2,000 29.00/M C3216Y5V1A106Z/1.15 
10 22uF +80/-20% 1.6 | 445-1393-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-1393-2-ND 2,000 99.00/M C3216Y5V1A226Z 
6.3 47uF +80/-20% 1.6 | 445-1394-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-1394-2-ND 2,000 360.00/M C3216Y5V0J476Z 
100 33000pF +10% 1.8 | 445-3436-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3436-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R2A333K 
100 68000pF +10% 1.8 | 445-3437-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3437-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A683K 
100 0.047uF +10% 0.85 | 445-2520-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2520-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R2A473K 
100 0.10pF +10% 1.15 6.60 39.00 112.50 | 445-2521-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A104K 
100 0.15yF +10% 1.6 | 445-2522-1-ND 6.60 39.00 112.50 _| 445-2522-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A154K 
50 0.15yF +10% 1.8 | 445-3434-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-3434-2-ND 4,000 144.00/M C3216X8R1H154K 
x8R 50 0.22uF +10% 1.15 | 445-2518-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2518-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H224K 
50 0.33pF +10% 1.8 6.60 39.00 112.50 | 445-3435-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H334K 
50 0.47uF +10% 1.6 | 445-2519-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2519-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H474K 
25 0.33uF +10% 1.8 | 445-3432-1-ND 6.60 39.00 112.50 _|_ 445-3432-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R1E334K 
25 0.47pF +10% 0.85 | 445-2516-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2516-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R1E474K 
25 0.68yUF +10% 1.8 | 445-3433-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3433-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1E684K 
25 1.0UF +10% 1.6 | 445-2517-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2517-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1E105K 
SL 10 0.15yF 45% 1.15 | 445-2700-1-ND 16.50 97.50 281.25 | — — = C3216SL1A154J 
10 0.22uF 45% 1.6 | 445-2701-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2701-2-ND 2,000 270.00/M C3216SL1A224J 
630 4700pF +5% 1.6 | 445-2352-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2352-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2J472J 
630 6800pF 45% 2.0 | 445-2353-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2353-2-ND 1,000 393.00 C3225C0G2J682J 
250 10000pF 45% 1.6 | 445-2350-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2350-2-ND 2,000 524.00/M C3225C0G2E103J 
250 15000pF 45% 2.0 | 445-2351-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2351-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2E153J 
100 15000pF 45% 1.25 | 445-2346-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2346-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A153J 
coG 100 22000pF 45% 1.6 | 445-2347-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2347-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A223J) 
(NPO) 100 33000pF 45% 2.0 | 445-2348-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2348-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A333Jd 
100 47000pF 45% 2.3 | 445-2349-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2349-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A473J 
50 22000pF 45% 1.25 | 445-2703-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-2703-2-ND 2,000 360.00/M C3225C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.25 | 445-2704-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-2704-2-ND 2,000 450.00/M C3225C0G1H333J 
50 47000pF 45% 2.0 | 445-2705-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-2705-2-ND 1,000 450.00 C3225C0G1H473J 
50 68000pF 45% 2.0 | 445-2706-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-2706-2-ND 1,000 540.00 C3225C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.5 | 445-2702-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-2702-2-ND 1,000 540.00 C3225C0G1H104J 
630 47000pF +10% 2.0 | 445-2297-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2297-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2J473K 
250 0.1pF +10% 2.0 | 445-2295-1-ND 9.60 56.75 163.69 | 445-2295-2-ND 1,000 157.00 C3225X7R2E104K 
250 0.22uF +10% 2.0 | 445-2296-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2296-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2E224K 
100 0.47uF +20% 2.0 | 445-1395-1-ND 21.13 124.84 360.11 | 445-1395-2-ND 1,000 345.71 C3225X7R2A474M 
100 0.47uF +10% 2.0 | 445-2293-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2293-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2A474K 
100 1.0uF +20% 2.0 | 445-1429-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-1429-2-ND 1,000 270.00 C3225X7R2A105M 
100 1.0UF +10% 2.0 | 445-2294-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2294-2-ND 1,000 270.00 C3225X7R2A105K 
4210 50 1.0UF +10% 1.6 | 445-1430-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 445-1430-2-ND 1,000 104.40 C3225X7R1H105K 
X7R 50 1.0UF +20% 1.6 | 445-1396-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 445-1396-2-ND 1,000 104.40 C3225X7R1H105M 
50 2.2uF +10% 2.5 | 445-1431-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 445-1431-2-ND 1,000 162.00 C3225X7R1H225K 
50 3.3pF +20% 2.5 | 445-1432-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1432-2-ND 1,000 243.00 C3225X7R1H335M 
25 2.2uUF +20% 1.6 | 445-1397-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 445-1397-2-ND 1,000 151.20 C3225X7R1E225M 
25 4.7UF +10% 2.0 | 445-1433-1-ND 10.73 63.38 182.81 | 445-1433-2-ND 1,000 175.50 C3225X7R1E475K 
25 4.7UF +20% 2.0 | 445-1398-1-ND 10.73 63.38 182.81 | 445-1398-2-ND 1,000 175.50 C3225X7R1E475M 
25 10uF +20% 2.5 | 445-1434-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-1434-2-ND 1,000 198.00 C3225X7R1E106M 
16 4.7UF +10% 1.6 19.38 114.54 330.41 | 445-1435-2-ND 2,000 317.20/M C3225X7R1C475K 
16 10pF +20% 2.0 | 445-1399-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 445-1399-2-ND 1,000 129.60 C3225X7R1C106M 
16 10pF +20% 2.0 | 445-1400-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 445-1400-2-ND 1,000 129.60 C3225X5R1C106M 
16 22uF +20% 2.5 | 445-1436-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 445-1436-2-ND 1,000 226.80 C3225X5R1C226M 
10 10pF +10% 2.0 6.93 40.95 118.13 | 445-1401-2-ND 1,000 113.40 C3225X5R1A106K 
10 10pF +20% 2.0 | 445-1402-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 445-1402-2-ND 1,000 113.40 C3225X5R1A106M 
XSR 10 22uF +20% 2.3 | 445-1403-1-ND 13.42 79.30 228.75 | 445-1403-2-ND 1,000 219.60 C3225X5R1A226M 
6.3 22uUF +20% 2.0 | 445-1595-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 445-1595-2-ND 1,000 171.00 C3225X5RO0J226M/2.00 
6.3 47uF +20% 2.5 | 445-1405-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 445-1405-2-ND 1,000 414.00 C3225X5ROJ476M 
6.3 100uF +20% 2.5 | 445-1437-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 445-1437-2-ND 1,000 810.00 C3225X5RO0J107M 
50 4.7UF +80/-20% | 2.3 | 445-3480-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-3480-2-ND 2,000 99.00/M C3225Y5V1H475Z 
Ysv 50 10pF +80/-20% | 2.3 | 445-3479-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 445-3479-2-ND 2,000 162.00/M C3225Y5V1H106Z 
25 10pF +80/-20% 1.3. | 445-3477-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3477-2-ND 2,000 108.00/M C3225Y5V1E106Z/1.30 
25 10pF +80/-20% 1.6 | 445-1598-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 445-1598-2-ND 2,000 113.40/M C3225Y5V1E106Z/1.60 
(Continued) 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel* 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 22uF +80/-20% | 2.3 | 445-3478-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3478-2-ND 1,000 108.00 C3225Y5V1E226Z 
16 10pF +80/-20% | 1.15 | 445-1597-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-1597-2-ND 2,000 108.00/M C3225Y5V1C106Z/1.15 
16 10pF +80/-20% 1.6 | 445-3473-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 445-3473-2-ND 2,000 113.00/M C3225Y5V1C106Z/1.60 
16 22uF +80/-20% 1.3. | 445-3474-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3474-2-ND 2,000 90.00/M C3225Y5V1C226Z/1.30 
YsV 16 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-3475-1-ND 5.83 34.45 99.38 | 445-3475-2-ND 1,000 95.00 C3225Y5V1C226Z/2.00 
16 47uF +80/-20% | 2.3 | 445-3476-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-3476-2-ND 1,000 360.00 C3225Y5V1C476Z 
1210 10 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-1408-1-ND 23.10 136.50 393.75 | — _— = C3225Y5V1A226Z 
10 22uF +80/-20% | 1.15 | 445-1596-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1596-2-ND 2,000 81.00/M C3225Y5V1A226Z/1.15 
10 47uF +80/-20% | 2.0 | 445-1409-1-ND 20.55 121.42 350.25 | 445-1409-2-ND 1,000 336.24 C3225Y5V1A476Z 
6.3 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-1410-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-1410-2-ND 1,000 540.00 C3225Y5V0J107Z 
25 1.5pF +10% 1.6 | 445-3438-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-3438-2-ND 2,000 216.00/M C3225X8R1E155K 
X8R 25 2.2UF +10% 2.0 | 445-2523-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2523-2-ND 1,000 216.00 C3225X8R1E225K 
25 3.3uUF +10% 2.5 | 445-2524-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2524-2-ND 1,000 216.00 C3225X8R1E335K 
3000 10pF +1pF 0.85 | 445-2363-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2363-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F100F 
3000 12pF +10% 0.85 | 445-2364-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2364-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F 120K 
3000 15pF +10% VA 15.68 92.63 267.19 | 445-2365-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F150K 
3000 18pF +10% al 15.68 92.63 267.19 | 445-2366-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F180K 
3000 22pF +10% nk 15.68 92.63 267.19 | 445-2367-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F220K 
coG 3000 27pF +10% 1.6 | 445-2368-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2368-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F270K 
(NPO) 3000 33pF +10% 1.6 | 445-2369-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2369-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F330K 
3000 39pF +10% 1.6 | 445-2370-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2370-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F390K 
1808 3000 47pF +10% 1.6 15.68 92.63 267.19 | 445-2371-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F470K 
3000 56pF +10% 2.0 | 445-2372-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2372-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F560K 
3000 68pF +10% 2.0 | 445-2373-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2373-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F680K 
3000 82pF +10% 2.0 | 445-2374-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2374-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F820K 
3000 100pF +10% 2.0 15.68 92.63 267.19 | 445-2375-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F101K 
2000 470pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2385-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D471K 
X7R 2000 1000pF +10% 1.3. | 445-2386-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2386-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D102K 
1000 470pF +10% 1.3. | 445-2383-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2383-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A471K 
1000 1000pF +10% 1.3 | 445-2384-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2384-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A102K 
3000 100pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2376-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F101K 
3000 120pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2377-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F121K 
3000 150pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2378-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F151K 
3000 180pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2379-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F181K 
3000 220pF +10% 2.0 20.38 120.41 347.34 | 445-2380-2-ND 1,000 333.00 C4532COG3F221K 
3000 270pF +10% 2.3 23.51 138.94 — | 445-2381-2-ND 500 192.50 C4532COG3F271K 
3000 330pF +10% 2.5 23.51 138.94 400.78 | 445-2382-2-ND 1,000 299.00 C4532COG3F331K 
630 10000pF 45% 1.6 64.02 378.30 1091.25 | 445-2360-2-ND 1,000 1048.00 C4532C0G2J103J 
630 15000pF 45% 2.5 64.02 378.30 — | 445-2361-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J153J 
coG 630 22000pF 45% 3.2 | 445-2362-1-ND 64.02 378.30 —_| 445-2362-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J223J 
(NPO) 250 22000pF 45% 1.6 | 445-2357-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2357-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E223J 
250 33000pF 45% 2.0 | 445-2358-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2358-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E333J 
250 47000pF 45% 3.2 | 445-2359-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2359-2-ND 500 458.50 C4532C0G2E473J 
100 47000pF 45% 2.0 | 445-2354-1-ND 40.01 236.44 682.03 | 445-2354-2-ND 1,000 655.00 C4532C0G2A473J 
100 68000pF 45% 2.5 | 445-2355-1-ND 48.02 283.73 —_| 445-2355-2-ND 500 393.00 C4532COG2A683J 
100 0.1pF 45% 3.2 | 445-2356-1-ND 48.02 283.73 — | 445-2356-2-ND 500 393.00 C4532C0G2A104J 
50 47000pF 45% 1.6 | 445-2710-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-2710-2-ND 1,000 540.00 C4532C0G1H473J 
50 68000pF 45% 1.6 | 445-2711-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 445-2711-2-ND 1,000 720.00 C4532C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.0 | 445-2707-1-ND 41.25 243.75 703.13 | 445-2707-2-ND 1,000 675.00 C4532C0G1H104J 
50 0.15yF 45% 2.5 | 445-2708-1-ND 49.50 292.50 — | 445-2708-2-ND 500 405.00 C4532C0G1H154J 
50 0.22uF 45% 3.2 | 445-2709-1-ND 49.50 292.50 —_| 445-2709-2-ND 500 405.00 C4532C0G1H224J 
1812 2000 2200pF +10% 1.3. | 445-2389-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2389-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3D222K 
1000 4700pF +10% 1.6 | 445-2387-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2387-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3A472K 
1000 10000pF +10% 2.0 | 445-2388-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2388-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3A103K 
630 0.1pF +10% 2.3 | 445-2300-1-ND 24.75 146.25 — | 445-2300-2-ND 500 202.50 C4532X7R2J104K 
250 0.22uF +10% 2.3 | 445-2298-1-ND 24.01 141.86 —_| 445-2298-2-ND 500 196.50 C4532X7R2E224K 
250 0.47uF +10% 2.3 | 445-2299-1-ND 33.00 195.00 — | 445-2299-2-ND 500 270.00 C4532X7R2E474K 
100 1.0UF +10% 2.3 | 445-1438-1-ND 24.75 146.25 — | 445-1438-2-ND 500 202.50 C4532X7R2A105K 
X7R 100 1.0UF +20% 2.3 | 445-1411- 37.35 220.68 — | 445-1411-2-ND 500 305.55 C4532X7R2A105M 
100 2.2UF +20% 2.3 | 445-1439-1-ND 33.00 195.00 — | 445-1439-2-ND 500 270.00 C4532X7R2A225M 
50 2.2UF +20% 1.6 | 445-1447-1-ND 21.45 126.75 365.63 | 445-1447-2-ND 1,000 351.00 C4532X7R1H225M 
50 4.7UF +20% 2.3 | 445-1448-1-ND 24.75 146.25 421.88 | 445-1448-2-ND 1,000 405.00 C4532X7R1H475M. 
50 6.8uF +20% 2.5 | 445-1449-1-ND 29.70 175.50 — | 445-1449-2-ND 500 243.00 C4532X7R1H685M. 
25 4.7UF +20% 1.6 | 445-1446- 22.28 131.63 — | 445-1446-2-ND 1,000 364.50 C4532X7R1E475M 
25 10yF +20% 2.5 | 445-1445- 24.75 146.25 — | 445-1445-2-ND 500 202.50 C4532X7R1E106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1607-1-ND 33.00 195.00 — | 445-1607-2-ND 500 270.00 C4532X7R1E226M 
16 22uF +20% 2.5 | 445-1442-1-ND 46.95 277.42 —_| 445-1442-2-ND 500 243.00 C4532X7R1C226M 
25 22uUF +20% 2.5 | 445-1444-1-ND 33.00 195.00 — | 445-1444-2-ND 500 270.00 C4532X5R1E226M 
16 33yuF +20% 2.5 | 445-1443-1-ND 57.72 341.06 — | 445-1443-2-ND 500 472.23 C4532X5R1C336M 
10 22uF +20% 2.0 | 445-1412-1-ND 42.68 252.20 — | 445-1412-2-ND 500 349.20 C4532X5R1A226M 
X5R 10 33yuF +20% 2.0 | 445-1441-1-ND 33.00 195.00 — | 445-1441-2-ND 500 270.00 C4532X5R1A336M 
10 47uF +20% 2.8 | 445-1440-1-ND 46.20 273.00 — | 445-1440-2-ND 500 378.00 C4532X5R1A476M 
6.3 100uF +20% 2.8 | 445-1413-1-ND 57.75 341.25 —_| 445-1413-2-ND 500 472.50 C4532X5ROJ107M 
50 10pF +80/-20% | 2.5 | 445-3483-1-ND 30.25 178.75 515.63 | 445-3483-2-ND 1,000 495.00 C4532Y5V1H106Z 
Ysv 25 22uF +80/-20% | 2.5 | 445-3482-1-ND 30.25 178.75 515.63 | 445-3482-2-ND 1,000 495.00 C4532Y5V1E226Z 
16 47uF +80/-20% | 2.5 30.25 178.75 — | 445-3481-2-ND 500 247.50 C4532Y5V1C476Z 
10 100uF +80/-20% | 2.5 55.00 325.00 —_| 445-1414-2-ND 500 450.00 C4532Y5V1A107Z 
630 0.22uUF +10% 2.3 64.02 378.30 — | 445-2305-2-ND 500 524.00 C5750X7R2J224K 
250 0.47uF +10% 2.3 56.02 331.01 — | 445-2303-2-ND 500 458.50 C5750X7R2E474K 
250 1.0UF +10% 2.3 64.02 378.30 — | 445-2304-2-ND 500 524.00 C5750X7R2E105K 
100 1.0UF +10% 2.3 56.02 331.01 — | 445-2301-2-ND 500 458.50 C5750X7R2A105K 
100 2.2uUF +20% 2.3 64.02 378.30 —_| 445-2302-2-ND 500 524.00 C5750X7R2A225M 
100 4.7uF +20% 2.3 80.03 472.88 — | 445-1450-2-ND 500 654.75 C5750X7R2A475M 
50 4.7UF +10% 2.0 52.80 312.00 — | 445-3488-2-ND 500 432.00 C5750X7R1H475K 
50 4.7UF +20% 2.0 49.50 292.50 — | 445-3489-2-ND 500 405.00 C5750X7R1H475M 
X7R 50 6.8uF +10% 2.5 55.00 325.00 — | 445-3490-2-ND 500 450.00 C5750X7R1H685K 
50 6.8uF +20% 2.5 49.50 292.50 — _ | 445-3491-2-ND 500 405.00 C5750X7R1H685M 
50 10pF +10% 2.3 | 445-3492-1-ND 50.05 295.75 — | 445-3492-2-ND 500 409.50 C5750X7R1H106K 
50 10pF +20% 2.3 | 445-1454-1-ND 49.50 292.50 — | 445-1454-2-ND 500 405.00 C5750X7R1H106M 
25 10pF +20% 2.0 | 445-3493-1-ND 49.50 292.50 — | 445-3493-2-ND 500 405.00 C5750X7R1E106M 
2090 25 15yF +20% 2.3 | 445-3494-1-ND 66.00 390.00 — | 445-3494-2-ND 500 540.00 C5750X7R1E156M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1453-1-ND 76.82 453.96 —_| 445-1453-2-ND 500 628.56 C5750X7R1E226M 
16 22uF +20% 2.3 | 445-3495-1-ND 55.00 325.00 — | 445-3495-2-ND 500 450.00 C5750X7R1C226M 
16 47uF +20% 2.3 | 445-3496-1-ND 66.00 390.00 —_| 445-3496-2-ND 500 540.00 C5750X7R1C476M 
50 10pF +10% 2.3 | 445-3497-1-ND 50.05 295.75 — | 445-3497-2-ND 500 409.50 C5750X5R1H106K 
50 10pF +20% 2.3 | 445-3498-1-ND 49.50 292.50 — | 445-3498-2-ND 500 405.00 C5750X5R1H106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-3499-1-ND 66.00 390.00 — | 445-3499-2-ND 500 540.00 C5750X5R1E226M 
X5R 16 33yuF +20% 2.0 | 445-3500-1-ND 66.00 390.00 — | 445-3500-2-ND 500 540.00 C5750X5R1C336M 
16 47uF +20% 2.3 | 445-1452-1-ND 66.00 390.00 —_| 445-1452-2-ND 500 540.00 C5750X5R1C476M 
10 68yF +20% 2.3 | 445-1451-1-ND 82.50 487.50 — | 445-1451-2-ND 500 675.00 C5750X5R1A686M 
6.3 100uF +20% 2.8 | 445-3501- 66.00 390.00 —_| 445-3501-2-ND 500 540.00 C5750X5ROJ107M 
50 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-3487- 49.50 292.50 — | 445-3487-2-ND 500 405.00 C5750Y5V1H226Z 
Y5V 25 47uF +80/-20% | 2.0 | 445-3486- 55.00 325.00 — | 445-3486-2-ND 500 450.00 C5750Y5V1E476Z 
16 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-3485- 60.50 357.50 — | 445-3485-2-ND 500 495.00 C5750Y5V1C107Z 
10 100uF +80/-20% | 2.3 | 445-3484-1-ND 60.50 357.50 — | 445-3484-2-ND 500 495.00 C5750Y5V1A107Z 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1821 
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CKG Series 2-Chip Piled Multilayer Ceramic Capacitors _ Digi@>Reel pinensionscmm) ee 
Features: * No polarity * Twice the capacitance is obtainable on a single excellent characteristics for high frequency switching power supply | Series | LW CE | E 
capacitor space » Unique construction provides high reliability * Metal caps Applications: * Smoothing circuits, temperature variable applications *Main- |CKG45N| 5.5 4.0 1.4 kK 
absorb stress from thermal and mechanical shocks, ensuring excellent tenance free power supplies, DC to DC converters and automotive Operating CKGS7N| 65 55 19 [. te 
performance on aluminum circuit substrates * Low ESR and ESL promises Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C i - 7 NY 
wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing TDK 
Series Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
630 0.22uF +20% 445-2396-1-ND 108.68 642.20 1852.50 445-2396-2-ND 1778.00 CKG45NX7R2J224M 
250 0.47uF +20% 445-2395-1-ND 93.01 549.58 1585.31 445-2395-2-ND 1522.00 CKG45NX7R2E474M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-2394-1-ND 102.41 605.15 1745.63 445-2394-2-ND 1676.00 CKG45NX7R2A225M 
CKG45N 50 3.3pF +20% 445-2393-1-ND 97.19 574.28 1656.56 445-2393-2-ND 1590.00 CKG45NX7R1H335M 
25 10uF +20% 445-2392-1-ND 94.05 555.75 1603.13 445-2392-2-ND 1539.00 CKG45NX7R1E106M 
16 22uF +20% 445-2391-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2391-2-ND 1710.00 CKG45NX7R1C226M 
X5R 50 10uF +20% 445-1660-1-ND 57.86 505.40 1995.00 445-1660-2-ND 2394.00 CKG45NX5R1H106M 
16 47uF +20% 445-2390-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2390-2-ND 1881.00 CKG45NX5R1C476M 
630 0.47pF +20% 445-2401-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2401-2-ND 1710.00 CKG57NX7R2J474M 
250 1.0uF +20% 445-2400-1-ND 109.73 648.38 1870.31 445-2400-2-ND 1796.00 CKG57NX7R2E105M 
100 2.2uUF +20% 445-1658-1-ND 49.59 433.20 1710.00 445-1658-2-ND 2052.00 CKG57NX7R2A225M 
X7R 100 4.7UF +20% 445-1659-1-ND 52.69 460.28 1816.88 445-1659-2-ND 2180.25 CKG57NX7R2A475M 
CKGS57N 50 10uF +20% 445-2399-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2399-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1H106M 
25 22uF +20% 445-2398-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2398-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1E226M 
16 33yF +20% 445-2397-1-ND 125.40 741.00 2137.50 445-2397-2-ND 2052.00 CKG57NX7R1C336M 
50 22uF +20% 445-1655-1-ND 52.90 462.08 1824.00 445-1655-2-ND 2188.80 CKG57NX5R1H226M 
X5R 25 47uF +20% 445-1657-1-ND 61.16 534.28 2109.00 445-1657-2-ND 2530.80 CKG57NX5R1E476M 
16 100uF +20% 445-1656-1-ND 70.25 613.70 2422.50 445-1656-2-ND 2907.00 CKG57NX5R1C107M 


CKD Series @Reel” ee \ 
3-Terminal Feed Through Multilayer Ceramic Chip Capacitors ee 0.40 
Features: ¢ Small low-cost filters used for meeting EMC requirements * Can be used up to even higher frequencies due to low parasitic rw 
inductance ¢ Optimized for use as a noise bypass capacitors for signal and power source circuits _ |< 0.80 >| 
Applications: For digital and analog signal line noise bypassing signal line 
Series wv Tolerance Dimensions —- mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
(Case Size) | DC Capacitance (%) E WwW we Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Signal Line 
50 22pF +50,-20 | 2.00 | 1.25 | 0.85 | 445-3011-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-3011-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H220S 
50 47pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3012-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3012-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H470S 
50 100pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3013-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3013-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H101S 
CKD510JB 50 220pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3014-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3014-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H221S 
(0805) 50 470pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3015-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3015-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H471S 
50 1000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3016-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3016-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H102S 
50 2200pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3017-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3017-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H222S 
50 4700pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3018-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3018-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H472S 
25 22pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-2999-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-2999-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E220S 
25 47pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3000-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3000-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E470S 
25 100pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3001-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3001-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E101S 
25 220pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3002-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3002-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E221S 
25 470pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3003-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3003-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E471S 
CKD110JB 25 1000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3004-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3004-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E102S 
(1205) 25 2200pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3005-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3005-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E222S 
25 4700pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3006-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3006-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E472S 
25 10000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3007-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3007-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E103S 
25 22000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3008-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3008-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E223S 
25 47000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3009-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3009-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E473S 
25 pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3010-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3010-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E104S 
Power Line 
CKD61BJB 
(0603) 6.3 ATUF +50, -20 1.60 0.80 0.60 | 445-3028-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3028-2-ND 4,000 90.00/M CKD61BJB0J474S 
CKD610JB 6.3 (pF +50, -20 1.60 0.80 0.80 | 445-3029-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3029-2-ND 4,000 90.00/M CKD610JB0J105S 
(0603) 6.3 2.2uF +50, -20 1.60 0.80 0.80 | 445-3030-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3030-2-ND 4,000 108.00/M CKD610JB0J225S 
25 10000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3019-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3019-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E103S 
CKD510JB 25 22000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3020-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3020-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E223S 
(0805) 25 47000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3021-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3021-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E473S 
25 pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3022-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3022-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E104S 
10 pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3027-1-ND 6.05 35.75 103.13 445-3027-2-ND 4,000 99.00/M CKD510JB1A105S 
16 pF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3023-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3023-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C104S 
CKD310JB 16 .22UF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3024-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3024-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C224S 
(1206) 16 A7UF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3025-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3025-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C474S 
16 pF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3026-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3026-2-ND 2,000 108.00/M CKD310JB1C105S 


CLL Series Digi Reel’ 


Ultra Low Inductance Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: wy Capaci- Toler- Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&RPricing | TOK 
+ Unique internal structure that cancels | series | Type | DC | tance (uF) | ance {L | W |Tmax.| E | PartNo. 10 100 500 _| Part No. 4,000 Part No. 
magnetic elds: to reduce ‘inductance 40 38 20% | 16] 08| 0.55 | 04 | 445-0391-1-ND 715 42.25 121.88 | 445-3391-2-ND 117.00/M | CLLCTAX7S0G334M 
* Compact and lightweight * Supports cii cia x7g | 40 AT +20% | 1.6] 0.8) 0.55 | 0.4 | 445-3392-1-ND 5.50 3250 93.75 | 445-3392-2-ND 90.00/M | CLLC1AX7S0G474M 
lead free soldering (0306) | X78 | 40 ‘68 +20% | 1.6] 08 | 0.55 | 0.4 | 445-3393-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 445-3393-2-ND 126.00/M | CLLC1AX7S0G684M 
Applications: 4.0 1.0 +20% |1.6| 08 | 0.55 | 0.4 | 445-3394-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3394-2-ND 81.00/M__| CLLC1AX7S0G105M 
+ Power supply circuits for CPUs and 10.0; 04 20% | 2.0] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3395-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3395-2-ND 81.00/M | CLLETAX7R1A104M 
high speed digital ICs 10.0] 015 | #20% )20) 125) 0.55 | 0.5 | 445-3396-1-ND 5.50 3250 93.75 | 445-3396-2-ND 90.00/M | CLLE1AX7R1A154M 
10.0] 022 | #20% )20) 125) 0.55 | 0.5 | 445-3397-1-ND 495 29.25 84.38 | 445-3397-2-ND 81.00/M | CLLE1AX7R1A224M 
yor |10.0| 0.33 | +20% | 2.0 | 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3308-1-ND 5.50 3250 93.75 | 445-3398-2-ND 90.00/M__| CLLE1AX7R1A334M 
63 | 047 | #20% [20] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-0399-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-3999-2-ND 99.00/M | CLLETAX7R0J474M 
eiiEiA 63 | 068 | 20% | 20] 1.25] 055 | 05 | 445-3400-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3400-2-ND 108.00/M | CLLE1AX7R0J684M 
(0508) 63 1.0 +20% | 2.0] 1.25] 0.95 | 0.5 | 445-3401-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-3401-2-ND 99.00/M | CLLE1AX7R0J105M 
63 15 +20% | 2.0 | 1.25| 0.95 | 0.5 | 445-3402-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3402-2-ND 108.00/M__| CLLE1AX7ROJ155M 
T 4.0 1.0 +20% | 2.0] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3403-4-ND 7.15 42.25 121.88 | 445-3403-2-ND 117.00/M | CLLETAX7S0G105M 
4.0 15 +20% | 2.0] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3404-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 445-3404-2-ND 153.00/M | CLLE1AX7S0G155M 
x7s | 4.0 22 +20% | 2.0] 1.25 0.55 | 0.5 | 445-3405-1-ND 8.14 4810 138.75 | 445-3405-2-ND 133.00/M | CLLEYAX7S0G225M/0.55 
4.0 22 +20% | 2.0 | 1.25] 0.95 | 0.5 | 445-3406-1-ND 715 © 42.25 121.88. | 445-3406-2-ND 117.00/M | CLLE1AX7$06225M/0.95 
4.0 47 +20% | 2.0] 1.25) 0.95 | 0.5 | 445-3407-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 445-3407-2-ND 153.00/M | CLLE1AX7S0G475M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1822 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&S$TDIK ckC Series 2-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array _Digi@ Reel” 


Features: ¢ Two capacitors are fitted in a single product, contributing to reduced installation costs * The electrostatic capacity range and 
shape are designed to meet the demands of the cellular phone market * Reduced crosstalk (signal interference) between the terminals 


Applications: ¢ They are suited for circuits that require multiple identical capacitors in a particular area of a board, such as interfaces and 
high-frequency noise bypass circuits on cellular phones, interfaces including I/O cables on PCs and peripherals, as well as CPU bus lines 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 


Case Dimensions (mm) 
Size L WwW ils c P a b c 
0504 1.3740.15 1.040.15 0.9 max. 0.36+0.1 0.64+0.1 0.45 1.20 0.30 
0805 2.0+0.15 1.2540.15 1.0 max. 0.45+0.1 1.0+0.1 0.60 1.60 0.50 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1858-1-ND 65 5.56 23.16 445-1858-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1859-1-ND 65 5.56 23.16 445-1859-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1860-1-ND 65 5.56 23.16 445-1860-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1861-1-ND 65 5.56 23.16 445-1861-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1862-1-ND 65 5.56 23.16 445-1862-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1863-1-ND 65 5.56 23.16 445-1863-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1864-1-ND 65 5.56 23.16 445-1864-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H101K 
50 1000pF +20% 445-1865-1-ND 65 5.56 23.16 445-1865-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H102M 
0504 X7R 50 2200pF +20% 445-1866-1-ND 65 5.56 23.16 445-1866-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H222M 
25 4700pF +20% 445-1867-1-ND 65 5.56 23.16 445-1867-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1E472M 
16 10000pF +20% 445-1868-1-ND 65 5.56 23.16 445-1868-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1C103M 
10 22000pF +20% 445-1869-1-ND 75 6.41 26.73 445-1869-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A223M 
10 47000pF +20% 445-1870-1-ND 75 6.41 26.73 445-1870-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A473M 
X5R 6.3 10UF +20% 445-1871-1-ND 75 6.41 26.73 445-1871-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R0J104M 
6.3 .22UF +20% 445-1872-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1872-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J224M 
6.3 A7UF +20% 445-1873-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1873-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1874-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1874-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J105M 
50 10pF +1pF 445-1875-1-ND -90 7.70 32.06 445-1875-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1876-1-ND -90 7.70 32.06 445-1876-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22CO0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1877-1-ND -90 7.70 32.06 445-1877-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1878-1-ND -90 7.70 32.06 445-1878-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1879-1-ND -90 7.70 32.06 445-1879-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1880-1-ND -90 7.70 32.06 445-1880-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22COG1H680K 
50 100pF +10% 445-1881-1-ND -90 7.70 32.06 445-1881-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1882-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1882-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22COG1H151K 
50 220pF +10% 445-1883-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1883-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22C0G1H221K 
50 330pF +10% 445-1884-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1884-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H331K 
0805 50 470pF +10% 445-1885-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1885-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H471K 
50 1000pF +20% 445-1886-1-ND -90 7.70 32.06 445-1886-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1887-1-ND -90 7.70 32.06 445-1887-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1888-1-ND -90 7.70 32.06 445-1888-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1889-1-ND -90 7.70 32.06 445-1889-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H103M 
25 22000pF +20% 445-1890-1-ND -90 7.70 32.06 445-1890-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1E223M 
25 47000pF +20% 445-1891-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1891-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1E473M 
16 0UF +20% 445-1892-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1892-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1C104M 
10 .22UF +20% 445-1893-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1893-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R1A224M 
X5R 6.3 A7UF +20% 445-1894-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1894-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1895-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1895-2-ND 4,000 49.89/M CKCL22X5R0J105M 


CKC Series 4-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Features: * The CKC Series are integrated, single-chip, 4-element 


capacitors that are highly effective in EMC countermeasure applica- 0805 Series 1206 Series Dimensions in mm 
tions * They are particularly effective when used as a bypass for 7e- a 8, 
digital signal line noise, thereby preventing EMC around connectors i if TtTi ! 
Applications: » For use as a bypass for digital and analog signal line yoeen 

noise generated by telecommunications equipment and other com- é No polarity 

mon electronic circuits 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C 
* X5R: -55°C ~ 85°C 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1822-1-ND 90 7.70 32.06 445-1822-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1823-1-ND 90 7.70 32.06 445-1823-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1824-1-ND -90 7.70 32.06 445-1824-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1825-1-ND -90 7.70 32.06 445-1825-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1826-1-ND -90 7.70 32.06 445-1826-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1827-1-ND -90 7.70 32.06 445-1827-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1828-1-ND 90 7.70 32.06 445-1828-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1829-1-ND -90 7.70 32.06 445-1829-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H151K 
0805 50 220pF +20% 445-1830-1-ND -90 7.70 32.06 445-1830-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H221M 
50 470pF +20% 445-1831-1-ND -90 7.70 32.06 445-1831-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1832-1-ND -90 7.70 32.06 445-1832-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1833-1-ND -90 7.70 32.06 445-1833-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1834-1-ND -90 7.70 32.06 445-1834-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H472M 
25 10000pF +20% 445-1835-1-ND -90 7.70 32.06 445-1835-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1E103M 
16 22000pF +20% 445-1836-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1836-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X7R1C223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1837-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1837-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X5R1A473M 
6.3 10UF +20% 445-1838-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1838-2-ND 4,000 45.90/M CKCL44X5RO0J104M 
50 10pF +1pF 445-1839-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1839-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1840-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1840-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1841-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1841-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1842-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1842-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1843-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1843-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1844-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1844-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1845-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1845-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1846-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1846-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1847-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1847-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H221K 
1206 50 330pF +10% 445-1848-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1848-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H331K 
50 470pF +10% 445-1849-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1849-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H471K 
50 470pF +20% 445-1850-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1850-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1851-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1851-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1852-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1852-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1853-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1853-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H472M 
50 10000pF +20% 445-1854-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1854-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H103M 
50 22000pF +20% 445-1855-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1855-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1H223M 
25 47000pF +20% 445-1856-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1856-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1E473M 
16 10UF +20% 445-1857-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1857-2-ND 2,000 49.88/M CKCA43X7R1C104M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1823 


ATDK NEW! FD Series Ultra-High Voltage Fiat soma isoms | Fig. 2 

é a screw internal Internal 
Ceramic Capacitors er sessed cae 
Molded from resins that provide outstanding insulation and moisture resistance, these capacitors are ideal for high-voltage power circuits in : a c: 
electrical power transmission and receiving devices. Features: « Compact in size * Exhibit excellent low-loss, low-distortion characteristics 


* Capacitance values are largely unaffected by variations in applied voltage « Internal screw thread design simplifies mounting requirements | | 
Applications: + High voltage surge absorbers » Gas circuit breakers in electrical power transmission and receiving devices » Lightning -—@D— 
arrestors * Voltage distribution elements in high-voltage measuring devices * Impedance matching in transformers and High voltage AC circuits 


Capacitance Application | Withstanding 
+10% Voltage Voltage Dimensions —- mm Digi-Key Price Each TDK 

Fig. (pF) rms (kV) Erms (kV) D if L d Part No. it 10 100 Part No. 

100 10 15 16 15 27 5 445-3891-ND 40.91 32.74 28.64 FD-9AU 
1 250 10 15 21 15 27 5 445-3886-ND 45.81 36.65 32.07 FD-10AU 
500 10 15 28 15 27 5 445-3887-ND 49.69 39.75 34.79 FD-11AU 
1000 10 15 38 15 27 5 445-3888-ND 58.91 47.14 41.24 FD-12AU 
2 500 14 20 34 23.5 27.5 10 445-3889-ND 55.64 44.51 38.95 FD-18AU 
500 20 30 40 29 33 15 445-3890-ND 73.64 58.91 51.55 FD-24AU 


Internal Screw 
Thread 


NEW! FHV and UHV Series Ultra-High 
Voltage Ceramic Capacitors 


The FHV and UHV series high voltage ceramic capacitors feature low dissipation and excellent voltage-capacitance characteristics using patented strontium titanate 
for dielectric material. They are epoxy-encapsulated to meet requirements of high voltage applications. 

Features: * Small size * Low dissipation factor * Excellent voltage-capacitance characteristics * Screw terminals for easy mounting 

Applications: * High voltage power supplies * Laser equipment 

Specifications: * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C * Dissipation factor: (tan 8): 0.2% maximum 


Capacitance Rated 
+10% Voltage Dimensions — mm Digi-Key Price Each TDK 
(pF) (kV) D T [t Part No. 1 10 100 Part No. 
FHV Series 
1200 30 38 22 26 445-3896-ND 75.27 60.22 52.70 FHV-4AN 
1300 50 48 29 33 445-3892-ND 88.36 70.70 61.86 FHV-11AN 
2100 50 60 29 33 445-3893-ND 104.73 83.79 73.31 FHV-12AN 
2600 40 60 26 30 445-3898-ND 94.91 75.93 66.44 FHV-9AN 
3500 30 60 22 26 445-3897-ND 88.36 70.70 61.86 FHV-6AN 
5200 20 60 18.5 22.5 445-3895-ND 85.09 68.08 59.57 FHV-3AN 
7000 15 60 16.5 20.5 445-3894-ND 85.09 68.08 59.57 FHV-153AN 
UHV Series 
100 40 20 28 32 445-3904-ND 58.91 47.13 41.24 UHV-241A 
100 50 20 31 35 445-3905-ND 62.18 49.75 43.53 UHV-251A 
200 50 30 31 35 445-3906-ND 65.45 52.37 45.82 UHV-252A 
400 50 34 31 35 445-3907-ND 68.73 54.99 48.11 UHV-253A 
560 50 38 31 35 445-3899-ND 72.00 57.60 50.40 UHV-10A 
940 30 38 22 26 445-3909-ND 72.72 58.18 50.91 UHV-4A 
1000 20 34 19 23 445-3903-ND 58.91 47.13 41.24 UHV-224A 
1000 50 48 31 35 445-3900-ND 76.91 61.53 53.84 UHV-11A 
1300 40 48 28 32 445-3911-ND 73.64 58.91 51.55 UHV-8A 
1400 20 38 19 23 445-3902-ND 62.18 49.75 43.53 UHV-1A 
1700 50 60 31 35 445-3901-ND 91.64 73.31 64.15 UHV-12A 
2000 40 60 28 32 445-3912-ND 81.82 65.46 57.28 UHV-9A 
2700 30 60 22 26 445-3910-ND 76.91 61.53 53.84 UHV-6A 
4000 20 60 19 23 445-3908-ND 73.64 58.91 51.55 UHV-3A 


Ceramic Disk Capacitors — Safety Standard Approved 
CD Series — X1Y1 


Reinforced Insulation Type Class 2 High Dielectric 
Features: ¢ Smaller than conventional capacitors » Flame resistant reinforced outer insulation prevents fires, (reinforced insulation) Safety Standards VDE, SEV, SEMKO, BS. Since it is rated at a withstand voltage of AC 
electrical shock and other potential hazards * Compliant with the safety standards of 11 countries (conforms 4000V, it can be used in a single unit configurations with European Class II devices Temperature Range: 


to European standards in accordance with IEC Publication 384-14 Version 2) * Meets European Class II -25°C ~ 105°C 
CD Series — X1¥1 Capacitance , ' er ey = 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions —- mm Digi-Key Pricing TDK 
@D Max. Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. F Part No. 5) 10 100 Part No. 
100 K (410%) 7 10+2, -1 445-2402-ND 7 1.13 8.09 | CD70-B2GA101KYNS 
150 K (410%) rs 10+2, -1 445-2403-ND 86 1.27 9.05 | CD70-B2GA151KYNS 
4 Max. B (410%) 220 K (410%) 8.5 10+2, -1 445-2404-ND .98 1.44 10.27 | CD85-B2GA221KYNS 
A 330 K (410%) 9 10+2, -1 445-2405-ND 1.01 1.49 10.66 | CD90-B2GA331KYNS 
390 K (410%) 9 10+2, -1 445-2406-ND 1.05 1.55 11.07 | CD90-B2GA391KYNS 
470 K (410%) 9.5 10+2, -1 445-2407-ND 1.11 1.63 11.64 | CD95-B2GA471KYNS 
250VAC 680 M (420%) 75 10+2,-1 | 445-2408-ND 71 1.05 7.52 | CD75-E2GA681MYNS 
1000 M (420%) 8.5 10+2, -1 445-2409-ND 80 1.18 8.42 | CD85-E2GA102MYNS 
1500 M (420%) 10 10+2, -1 445-2410-ND 95 1.40 9.99 | CD10-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (420%) 11.5 10+2, -1 445-2411-ND 117 1.73 12.36 | CD12-E2GA222MYNS 
3300 M (420%) 13.5 10+2, -1 445-2412-ND 1.59 2.34 16.72 | CD14-E2GA332MYNS 
3900 M (420%) 14.5 10+2, -1 445-2413-ND 1.76 2.60 18.57 | CD15-E2GA392MYNS 
Dimensions in mm 4700 M (420%) 15.5 10+2, -1 445-2414-ND 2.03 2.99 21.37 | CD16-E2GA472MYNS 


CS Series — X1Y2 


Basic Insulation Type Class 2 High Dielectric 
Features: * Smaller than conventional capacitors * Flame resistant reinforced outer insulation prevents fires, to European standards in accordance with IEC Publication 384-14 Version 2) Temperature Range: -25°C 


electrical shock and other potential hazards * Compliant with the safety standards of 11 countries (conforms ~ 125°C 
CS Series — X1Y2 Capacitance 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions —- mm Digi-Key Pricing TDK 
@D Max. Voltage | Characteristics (pF) Tolerance oD max. F Part No. 5 10 100 Part No. 

100 K (410%) 7 7.5415 445-2415-ND 75 bly al 7.93 CS70-B2GA101KYNS 
150 K (410%) 7 7.5415 445-2416-ND .73 1.07 7.65 CS70-B2GA151KYNS 
220 K (410%) e 7.5415 445-2417-ND 69 1.02 7.31 CS70-B2GA221KYNS 
B (410%) 330 K (410%) 85 75415 445-2418-ND 87 1.28 9.16 | CS85-B2GA331KYNS 
470 K (410%) 8.5 7.5415 445-2419-ND 79 1.16 8.27 CS85-B2GA471KYNS 
680 K (£10%) 9.5 7.5415 445-2420-ND -90 1.32 9.46 CS95-B2GA681KYNS 
1000 K (410%) 10 7.6 +15 445-2421-ND 1.02 1.50 10.74 CS10-B2GA102KYNS 
250VAC 7000 M (220%) 8 75215 445-2422-ND 67 99 7.07 | CS80-E2GA102MYNS 
1500 M (420%) 9 7.5415 445-2423-ND 83 1.22 8.70 CS90-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (420%) 10.5 7.5415 445-2424-ND .78 1.14 8.17 CS11-E2GA222MYNS 
: ° 3300 M (420%) 12.5 7.5415 445-2425-ND 1.24 1.83 13.06 CS13-E2GA332MYNS 
3900 M (420%) 13.5 7.5415 445-2426-ND 1.59 2.34 16.71 CS14-E2GA392MYNS 
4700 M (420%) 14.5 7.5 + 1.5 445-2427-ND 1.59 2.34 16.75 CS15-E2GA472MYNS 
4700 M (420%) 12 7.5415 445-2428-ND peak 1.78 12.73 CS12-F2GA472MYNS 
Dimensions in mm F (+30, -80%) 10000 M (+20%) 16.5 10+2 445-2429-ND 2.36 3.47 24.81 CS17-F2GA103MYNS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1824 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TDK 


NEW! Multilayer Controlled ESR Ceramic Capacitors 


MLCCs with low ESR (High-Q) commonly exist in RF and microwave applications. However, intentionally higher ESR MLCCs rarely exist. 
In low impedance PDN designs, it is widely known that MLCCs, with adequate impedance, can be a very effective solution. 


Digi@Reel” 


Capaci- Cut Tape Tape and Reel 
Size tance Rated Dimensions — mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
Code | (uF) Voltage L w P B T Part No. 1 10 100 | PartNo. 4,000 Part No. 
0603 1 4 16 0.8 0.2 0.4 0.9 445-3720-1-ND 68 60 53 | 445-3720-2-ND 263.00/M CERB3UX5R0G105M 
0805 10 4 2.0 1.25 0.2 0.1 1.0 445-3721-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-3721-2-ND 525.00/M CERD1CX5ROG106M 
i i L Max. Cap. Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing TDK 
\—| T Max. g 
Dipped Radial | a >| Te voc Cap. Tol. E Ww i Part No. 5 10 100 | Part No. 
Ceramic Capacitors W Max 
X7R (-55°C ~ 125°C) 
FK Series 7 .22uF | 410% | 4.0 | 55 | 25 | 445-2849-ND 144 4.68 12.00 | FK28X7R1C224K 
Features: Leads are formed with a “kink” to achieve consistent 4 1pF 410% | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 445-2858-ND 1.57 2.31 16.50 | FK24X7R1C105K 
insertion heights and facilitate the release of gases during soldering oz 90-5 22uF | +10% | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 445-2859-ND 1.76 2.59 18.50 | FK24X7R1C225K 
for-dramatically: improved solderability. aaaee tev | 47ur | 10% | 55 | 60 | 35 | 445-2873-ND 219 3.22 23.00 | FK26X7R1C475K 
Cap. Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing TDK 10pF +10% 6.5 7.0 4.0 | 445-2887-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R1C106K 
voc | Cap. Tol. L Ww T | Part No. 5 10 100 | Part No. 10uF | +20% | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2888-ND 413 6.09 43.50 | FK20X7R1C106M 
22uF | +20% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2900-ND 8.08 11.90 85.00 | FK22X7R1C226M 
COG (-55°C ~ 125°C) A7uF | 410% | 45 | 55 | 25 | 445-2856-ND 1.43 240 15.00 | FK24X7R1E474K 
100pF | +5% | 40 | 55 | 25 | 445-2943-ND 1.07 158 11.25 | FK28C0G2A101J WwF | +10% | 4.5 | 55 | 25 | 445-2857-ND 1.78 2.63 18.75 | FK24X7R1E105K 
220pF | 45% | 4.0 | 55 | 25 | 445-2944-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A2215 uF | #10% | 5.5 | 60 | 35 | 445-2871-ND 2.02 298 21.25 | FK26X7R1E105K 
470pF | +5% | 4.0 | 55 | 25 | 445-2945-ND 114 1.68 — 12.00 | FK28C0G2A471J 2.2uF | 210% | 5.5 | 60 | 3.5 | 445-2872-ND 2.26 3.33 23.75 | FK26X7R1E225K 
1000pF | +5% | 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2946-ND 119 1.75 12.50 | FK28C0G2A102J 25V | 22uF | +10% | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2885-ND 456 672 48.00 | FK20X7R1E225K 
1000pF | 5% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2596-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24C0G2A102J 4.7F | +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2886-ND 689 10.15 72.50 | FK20X7R1E475K 
sony | 22008 | 25% | 45 ) 55 | 25 | 445-2597-ND 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A222J 47uF | +10% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2897-ND 5.23 7.70 55.00 | FK22X7R1E475K 
4700pF | #5% | 45 | 55 | 2.5 | 445-2598-ND 1.76 2.59 18.50 | FK24C0G2A472J 10uF | +10% | 7.5 | 80 | 4.0 | 445-2898-ND 743 10.50 75.00 | FK22X7R1E106K 
4700pF | +5% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2601-ND 2.00 2.94 21.00 | FK26C0G2A472J 1our | 220% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2899-ND 743 10.50 75.00 | FK22X7R1E106M 
10000pF =5% 55 | 60 | 35 | 445-2602-ND 252 3.71 26.50 | FK26C0G2A103J zour | sio% | 45 | 55 | 25 | 445-2855-ND 131. 1.93 13.75 | FKO4X7RINDD4K 
22000pF| +5% | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2609-ND 5.46 8.05 ~—_57.50 | FK20C0G2A223J soy | a7#F | 10% | 58 | 60 | 35 | a45-2870-N0 46° "17a". /10160;| ERORIORINATAK 
47000pF)| +5% | 75 | 8.0 | 4.0 | 445-2612-ND 9.07 13.37 95.50 | FK22C0G2A473J tue | «10% | 55 | 70 | 40 | 445-2884-ND 368 5.43 38.75 | FK20X7R1H105K 
Apr | +5% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2613-ND 11.50 16.94 121.00 | FK22C0G2A104J 22ur | +t0% | 75 | 80 | 40 | 445-2806-ND 570 840 60.00 | FK22X7R1H225K 
100pF | +5% | 40 | 55 | 25 | 445-2593-ND 114 1.68 — 12.00 | FK28C0G2E101J X5R (-55°C ~ 85°C) 
me) ee 40 | os | 2s A ere 2a Hance am | stom] 45 | 58 | 25 [atsaasen 171 282 1800] FrweROUATEK 
‘Otc a as | ss | 25 \wiceeeenn dig. 208° «440 |ieeoarneee+ 03) 10uF | +10% | 4.5 | 55 | 25 | 445-2863-ND 2.61 385 27.50 | FK24X5R0J106K 
250V fo Q ; : -2599- . i : ‘i pies 
2200pF | +5% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2600-ND 162 238 17.00 | FK24C0G2E222J 10uF | 220% ) 45 | 55 | oe Ee any e880 (2500) RENO OOM 
gay | 1uF | s10% | 55 | 60 | 35 | 445-2876-ND 3.09 455 32.50 | FK26X5R0J106K 
10000pF} +5% | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2610-ND 4.04 5.95 42.50 | FK20C0G2E103J ; tour | 220% | 55 | 60 | 35. | 445-2877-ND 00. 55. -25'50\| FRGXEROHOEM 
22000pF|  +5% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2614-ND 8.31 12.25 87.50 | FK22C0G2E223J = 
47000pF| 25% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2615-ND 11.50 16.94 121.00 | FK22C0G2E473J 22uF | #20% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2878-ND = 4.16 = 6.13 43.75 | FK26X5R0J226M 
22uF 20% | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2890-ND 541 7.53 53.75 | FK20X5R0J226M 
220pF | +5% | 55 | 60 | 3.5 | 445-2605-ND 1.71 2.52 18.00 | FK26C0G2J221J F ne a 75 | 00 | 40 EREROMNIN 4781 2895 4e750 | FOOXERONO7M 
470pF | +5% | 55 | 60 | 3.5 | 445-2606-ND 195 287 20.50 | FK26C0G2J471J Hs | Beene its : : : : : 
g30y | 10000F | 25% | 55 | 60 | 35 | 445-2607-ND 214 3.15 22.50 | FK26COG2J102J ATUF | #10% | 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2850-ND = 1.14 1.68 12.00 | FK28XSR1A474K 
2200pF | 45% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2608-ND 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2J222J WF) 10% | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 445-2851-ND 143 240 15.00 | FK28X5R1A105K 
10000pF) +5% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2616-ND 5.99 8.82 63.00 | FK22C0G2J103J 2.2uF | £10% | 4.5 | 5.5 | 25 | 445-2860-ND 1.52 2.24 — 16.00 | FK24X5R1A225K 
22000pF| +5% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2617-ND 15.34 22.61 161.50 | FK22C0G2J223J 10V | 4.7uF | 410% | 4.5 | 55 | 25 | 445-2861-ND 214 3.15 22.50 | FK24X5R1A475K 
X7R (-55°C ~ 125°C) 10uF | +10% | 5.5 | 6.0 | 35 | 445-2874-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5R1A106K 
1000pF | #10% | 4.0 | 55 | 25 | 445-2618-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A102K 10uF | +#20% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2875-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5R1A106M 
1000pF | #10% | 4.5 | 55 | 25 | 445-2622-ND 1.19 1.75 12.50 | FK24X7R2A102K ATF | +20% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2901-ND 10.93 16.10 115.00 | FK22X5R1A476M 
2200pF | +10% | 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2619-ND 1.09 1.61 11.50} FK28X7R2A222K | | 5OV | 2.2uF | +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2889-ND 428 6.30 45.00 | FK20X5R1H225K 
4700pF | +10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2624-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2A472K Y5V (-30°C ~ 85°C) 
1O000pF| #10% | 40 | 55 | 25 [BRRCOINOR 1.14 1.68 12.00 | FROSX7R2AI03K 4.7uF |+80,-20%| 4.0 | 55 | 25 | 445-2854-ND 131 193 13.75 | FK28Y5VOU475z 
tooy | O00) #10% | 45 | 55 | 25 |A4-2625-ND 133 1.96 14.00 | FK24X7R2A103K say | 22HF |+80,-20%] 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2869-ND 2.61 3.85 27.50 | FK24Y5V0J226Z 
22000pF| +10% | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 445-2626-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2A223K : a7uF |+80,-20%| 55 | 60 | 35 | 445-2883-ND 321 473 33.75 | FK26ysv0Jd76z 
A7000pF) 210% | 45 | 5.5 | 25 ASS 2CTENDH 81.98 = 2.03 14.50 | FK24X7R2A478K 100HF |+80,-20%| 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2895-ND 16.86 24.85 177.50 | FK20Y5VOJ107Z 
— Bi . a os ee oa oe pe liretllbeol 2.2uF |4+80,-20%)] 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2853-ND 1.24 1.82 13.00 | FK28Y5V1A225Z 
iu a - ° - - : 10uF |+80,-20%) 4.5 | 55 | 25 | 445-2868-ND 1.54 2.28 16.25 | FK24Y5V1A106Z 
ATUF ae 55) 7.0 ) 4.0 | 445-2643-ND 3.85 5.67 40.50) FK20X7R2A474K | | oy | pour |480,-20%] 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2882-ND 261 3.85 27.50 | FK265v1A2267 
TWF | #10% | 75 | 80 | 4.0 [RASi2OAEND 5.89 8.68 62.00 | FK22X7R2AT05K a7uF |+80,-20%/ 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2894-ND 10.21 15.05 107.50 | FK20YSV1A476z 
1000pF | #10% | 4.5 ) 55 | 25 | 445-2628-ND 1.28 = 1.89 13.50 | FK24x7R2E102K 100uF |+80,-20%] 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2906-ND 17.10 25.20 180.00 | FK22V5V1A107Z 
femal eo (eae = emma pel louilcors wwe [o0,-20%6| 40 | 55 | 25 fasscesonn 119 175 1290| Fe2nvoviciOez 
S000 ae. as | 5s | os |iceeenn 4s. 940. 45,00 | FROAKTRSEDISK 47uF |+80,-20%] 4.5 | 55 | 25 | 445-2867-ND 1.43 240 15.00 | FK24Y5V10475Z 
soonop| 210% | 55 | 60 | a5 | 445-2695-ND vaya 1999: -1<59 poi IGOBITROES PC 16V | 10uF |+80,-20%] 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2881-ND 2.00 294 21.00 | FK26Y5V1C106Z 
250V - 22uF |4+80, -20%] 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2893-ND 7.74 11.41 81.50 | FK20Y5V1C226z 
47000pF) 10% | 55 | 6.0 | 35 [ASS ecee ND) 233° 8.43 24.50 | FRABX7R2EA7aK a7uF |+80,-20%] 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2905-ND 10.21 15.05 107.50 | FK22vSV1C476z 
ApF | +10% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2637-ND 252 3.71 26.50 | FK26X7R2E104K - 
pour | sto» | 55 | 7.0 | 40 | 445-2645-ND d70°. 98 agiso'|iRoK7RDEDDAK 2.2UF aa 45 | 55 | 25 | 445-2866-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24Y5V1E225Z 
zouk | sto% | 75 | 80 | 40 | 445-2648-ND 537 7.91 56.50 | FK22X7R2E224K | | poy | 47HF |+80.-20%| 5.6 | 6.0 | 3.5 | 445-2880-ND 1.76 2.59 18.50 | FK26Y5V1E475Z 
amr | stom | 75 | 80 | 40 | 445-2649-ND 670 987 70.50 | FK2OX7ROE474K 10uF |+80,-20%) 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2892-ND 665 9.80 70.00 | FK20Y5V1E106Z 
so00pF | stox | 55 | 60 | 35 )445-2636-ND Sqr fae? 255 al ORIROTIIDK 22uF |+80, -20%] 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2904-ND 7.84 1155 82.50 | FK22Y5V1E226Z 
4700pF | +10% | 55 | 60 | 3.5 | 445-2640-ND 238 3.50 25.00 | FK26x7R2J472K TUF 480, -20%) 4.5 | 5.5 | 2.5 | 445-2865-ND = 1.28 = 1.89 13.50 | FK24YSV1H1052 
630V | 22000pF| +10% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2642-ND 2.61 3.85 27.50 | FK26X7R2J223K soy | 22HF |+80,-20%) 5.6 | 6.0 | 3.5 | 445-2879-ND 1.76 2.59 18.50 | FA26Y5V1H2252 
A7000pF} +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2646-ND 3.04 4.48 32.00 | FK20X7R2J473K 47UF }+80,-20%) 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2891-ND 4.99 7.35 52.50 | FK20Y5V1H475Z 
AUF +10% 75 8.0 4.0 | 445-2650-ND 5.04 7.42 53.00 | FK22X7R2J104K 10pF +80, -20%] 7.5 8.0 4.0 | 445-2903-ND 6.65 9.80 70.00 | FK22Y5V1H106Z1 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A TDK Cap. | Dimensions - mm | Digi-Key Pricing TDK 
. VDC | Cap. Tol. D aT F | Part No. 5 10 100 | Part No. 
x 
‘i . & 15pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2775-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD150JYNN 
= 
Ceramic Capacitors = ispF | 25% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2776-ND 149 1.75 12.50 | CC45SL3AD180JYNN 
. . . . 22pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2777-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD220JYNN 
Low Dissipation at High 27pr | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2778-ND 149 1.75 12.50 | CC45SLAD270JYNN 
33pF_| +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2779-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD330JYNN 
Frequency 30pF | 359 
pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2780-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD390JYNN 
47pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2781-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD470JYNN 
s6pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2782-ND 1.19 1.75 12.50 | CC4S5SL3ADSGOJYNN 
6apF | +5% | 55 |} 5 | 5 | 445-2783-ND 119 1.75 12.50 | CC45SL3AD680JYNN 
Cap. | Dimensions - mm | Digi-Key Pricing TDK 82pF | +5% | 6 | 5 | 5 | 445-2784-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD820JYNN 
voc| Cap. | Tol. | D | T | F | PartNo. 5 10 100 | Part No. oopF | +5% | 65 | 5 | 5 | 445-2785-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD101JYNN 
CK45-RR Series (-25°C ~ 125°C) ikv | 120pF | +5% | 7 | 5 | 5 | 445-2786-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD121JYNN 
100pF | +10%] 6 | 5 | 5 | 445-2713-ND a” 1.05 7.50 | CK45-R3AD101K-NR ae a e : ee . pe Hd Sea al 
120pF | +10%| 6 | 5 | 5 | 445-2714-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3AD121K-NR r i : : . 
220pF | +5% | 85 | 5 | 5 | 445-2789-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD221JYNN 
150pF | +10%| 6 | 5 | 5 | 445-2715-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3AD151K-NR 
isopr | s10%| 6 | 5 | 5 | 445-2716-ND 7 oat 4780 |CKAS RAAB AIICNR 270pF | 25% | 9 | 5 | 5 | 445-2790-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD271JYNN 
coop | stow | 6 | 5 | 5 | 445-2717-ND a ge) 7 80: CRAs: RAADOOTICNA 330pF | 26% | 10] 8 | 5 | 445-2791-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD331JYNN 
o70pF | at0%) 6 15 1 5 1 445-2718-ND 7 105750 | CKAS-RAADOTIKNR 390pF | +5% | 10.5] 5 | 5. | 445-2792-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD391JYNN 
330nF | 210% | 65 | 5 | 5 | 445-2719-ND ia tos. “7.80: |CK4s-RSADSS1K-NR A70pF | 26% | 11.5] 8 | 7.5 | 445-2799-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3AD471JYNN 
390nF | 10% | 65 | 5 | 5 | 445-2720-ND 74 105 7.50: | CKaS-RSADS9IKNA S6opF | +6% | 126] 6 | 75 | 445-2794-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3AD561JYNN 
a7ope | 10% | 7 | 5 | 8 | 445-2721-ND 4 tos 7.50: CK4S:RSAD47IKNA 680pF 25% 135] 5 | 7.5 | 445-2795-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3AD681JYNN 
560pF | =10%| 75 | 5 | 5 |445-2729-ND "A 105 7.50 | CK45-READS61K-NR 820pF | 25% | 145] 5 | 7.5 | 445-2796-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3AD821JYNN 
tkv | ea0pF | =10% | 8 | 5) 5 | 445-2723-ND a 105 7.50 | CK45-RSAD6B1K-NR to0opF | 26% | 16 | 6 | 10 | 445-2797-no 3.09 4.55 32.50 | CC45SL3AD102JYNN 
soopr | +t0%| 85 | 5 | 5 | 445-2704-ND re 123 8.75 | CK45-RGADB21K-NR opr | 26% | 85] 5 | 6 | 446-2798-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD100JYNN 
tooopF | s10%| 9 | 5 | 5 | 445-2725-ND ‘33 123 8.75 | CK45-RSAD102K-NR 12pF | +5% | 55 |} 5 | 5. | 445-2799-ND 1.43 240 — 15.00 | CC45SL3DD120JYNN 
12000F | +10%| 95 | 5 | 5 | 445-2726-ND ‘95 440 10.00 | CK45-R3AD122K-NR 15pF | +5% | 55 |} 5 | 5. | 445-2800-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD150JYNN 
15000F | +10%| 10 | 5 | 5 | 445-2797-ND 95 4.40 10.00 | CK45-R3AD152K-NR 18pF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2801-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD180JYNN 
1800pF | 210%] 105] 5 | 5 | 445-2728-ND 95 1.40 10.00 | CK45-R3AD182K-NR 22pF | 25% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2802-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD220JYNN 
2200pF | 210% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2729-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3AD222K-NR 27pF |] 25% | 5.5) 5 | 5 | 445-2803-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD270JYNN 
2700pF | +10% | 12.5] 5 | 7.5 | 445-2730-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3AD272K-NR S3pF ] 25% | 55) 5 | 5 | 445-2804-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD330JYNN 
3300pF | +10% | 13.5] 5 | 7.5 | 445-2731-ND 1.43 210 15.00 | CK45-R3AD332K-NR 39pF | 5% | 5.5) 5 | 5 | 445-2805-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD390JYNN 
3900pF | +10% | 14.5] 5 | 7.5 | 445-2732-ND 1.43 210 15.00 | CK45-R3AD392K-NR A7pF | #5% | 55 | 5 | 5 | 445-2806-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD470JYNN 
4700pF | +10% | 15.5| 5 | 10 | 445-2733-ND 1.78 2.63 18.75 | CK45-R3AD472K-NR S6pF_| 25% | 6 | 5 | 5 | 445-2807-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD560JYNN 
150pF | +10%| 6 5 5 | 445-2736-ND Wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD151K-NR 68pF +5% | 6.5 5 5 | 445-2808-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD680JYNN 
180pF | +10% | 6.5 5 5 | 445-2737-ND Wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD181K-NR 2kV 82pF +5% 7 5 5 | 445-2809-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD820JYNN 
220pF | +10%| 7 | 5 | 5 | 445-2738-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD221K-NR 100pF | 25% | 7.5 | 5 | 5 | 445-2810-ND 1.43 210 — 15.00 | CC45SL3DD101JYNN 
270pF | +10%| 7 | 5 | 5 | 445-2739-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD271K-NR 120pF | 25% | 8 | 5 | 5 | 445-2811-ND 1.43 2410 — 15.00 | CC45SL3DD121JYNN 
330pF | +10% | 7.5 | 5 | 5 | 445-2740-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD331K-NR 150pF | 25% | 8.5 | 5 | 5 | 445-2812-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD151JYNN 
300pF | +10%| 8 | 5 | 5 | 445-2741-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3DD391K-NR 1g0pF | 25% | 9 | 5 | 5 | 445-2813-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD181JYNN 
470pF | +10%| 8.5 | 5 | 5 | 445-2742-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3DD471K-NR 220pF | +5% | 10 | 5 | 5 | 445-2814-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD221JYNN 
s60pF | +10%| 9 | 5 | 5 | 445-2743-ND 1.07 1.58 11.25 | CK45-R3DD561K-NR 270pF | +5% | 11 | 5 | 5. | 445-2815-ND 1.43 240 — 15.00 | CC45SL3DD271JYNN 
oxy | 8800F | 210% | 9.5 | 5 | 5 | 445-2744-ND 1.07 1.58 11.25 | CK45-R3DD681K-NR 330pF | +5% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2816-ND 1.43 240 — 15.00 | CC45SL3DD331JYNN 
820pF | +10% | 10 | 5 | 5 | 445-2745-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3DD821K-NR 390pF | +5% | 12.5] 5 | 7.5 | 445-2817-ND 1.43 2410 15.00 | CC45SL3DD391JYNN 
1000pF | +10%] 11 | 5 | 5 | 445-2746-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3DD102K-NR 470pF | 25% | 13.5] 5 | 7.5 | 445-2818-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD471J NN 
1200pF | +10% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2747-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3DD122K-NR 560pF | +5% | 14.5] 5 | 7.5 | 445-2819-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD561JYNN 
1500pF | +10% | 12 | 5 | 7.5 | 445-2748-ND 1.43 2.10 15.00 | CK45-R3DD152K-NR 680pF | +5% | 16 | 5 | 10 | 445-2820-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD681JYNN 
1800pF ) +10% ) 13.5) 5 | 7.5 | 445-2749-ND 1.43 240 15.00 | CK45-R3DD182K-NR 1OpF | +5% | 5.5] 6 | 7.5 | 445-2821-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3FD100JYNN 
2200pF | +10% | 14.5| 5 | 7.5 | 445-2750-ND 2.14 3.15 22.50 | CK45-R3DD222K-NR 12pF | +5% | 55] 6 | 7.5 | 445-2822-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD120JYNN 
2700pF | +10% ) 15.5) 5 | 10 | 445-2751-ND 2.14 3.15 22.50 | CK45-R3DD272K-NR 15pF | +5% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2823-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD150JYNN 
3300pF | 210% | 17 | 5 | 10 | 445-2752-ND 2.85 4.20 30.00 | CK45-R3DD332K-NR 18pF | +5% | 55) 6 | 7.5 | 445-2824-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3FD180JYNN 
3900pF | 210% | 18 | 5 | 10 | 445-2753-ND 3.09 4.55 32.50 | CK45-R3DD392K-NR 22pF | +5% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2825-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3FD220JYNN 
A700pF | #10% | 19.5| 5 | 10 | 445-2754-ND 3.56 5.25 37.50 | CK45-R3DD472K-NR 27pF | +5% | 5.5] 6 | 7.5 | 445-2826-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3FD270JYNN 
100pF | +10% | 6 | 6 | 7.5 | 445-2755-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3FD101K-NR 33pF | +5% | 6 | 6 | 7.5 | 445-2827-ND 1.43 240 — 15.00 | CC45SL3FD330JYNN 
120pF | +10% | 6.5 | 6 | 7.5 | 445-2756-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3FD121K-NR 30pF | +5% | 6 | 6 | 7.5 | 445-2828-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3FD390JYNN 
150pF | 210%) 7 | 6 | 7.5 | 445-2757-ND a 1.05 7.50 | CK45-RSFDISTK-NR 47pF | 45% | 6.5 | 6 | 7.5 | 445-2829-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD470JYNN 
180pF ) 10%) 7 | 6 | 75 eee a 1.05 7.50 | CKAS-RSFDIBIK-NR | | | sepF | 25% | 7 | 6 | 7.5 | 445-2830-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FDS60JYNN 
220pF | 210% | 7.5 | 6 | 7.5 BSbeaie ony 83 1.23 8.75 | GKa5-REFD221K-NR eapF | 25% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2831-ND 1432.40 15.00 | CC45SL3FD680JYNN 
270pF | 10%) 8 | 6 | 75 ey 83 1.28 8.75 | CK45-R3FD271K-NR sapF | 25% | 8 | 6 | 7.5 | 445-2832-ND 143 240 15.00 | CC45SL3FD820JYNN 
330pF | 210%) 85) 6 | 75 ere 8301.28 8.75 | CK45-R3FDS31K-NR toopF | 25% | 85 | 6 | 7.5 | 445-2833-ND 1.66 = 2.45 17.50 | CC45SL3FD101JYNN 
S00pF |) 10%) 9 | 6 | 75 eee ND 83 1.23 8.75 | CKAS-R3FD391K-NR 420pF | 25% | 95] 6 | 7.5 | 445-2834-ND 1.66 2.45 — 17.50 | CC45SL3FD121JYNN 
3K] 470pF | 210%] 96] 6 | 7.5 | 445-2763-ND 1419 1.75 12.50 | CK45-R3FD471K-NR t5opr | 5% | to | 6 | 75 | 445-2895-ND 1190 280 20.00 | CC45SL3FD151JYNN 
S60pr | 210% | 10 | 6: | 7.5 1.19 1.75 12.50 | CK4S-RSFDS61K-NR 180pF | 25% | 11] 6 | 7.5 | 445-2836-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3FD181JYNN 
820pF | 210%) 115) 6 | 75 eee iCO ne 1.43 2.10 15.00 | Ck45-R3FD821K-NR 2o0pr | 25% | 12 | 6 | 7.5 | 445-2837-ND 2.85 4.20 30.00 | CC45SL3FD221JYNN 
bese pte Me 75 ee a ai ae eee aerial 270pF | 25% | 13 | 6 | 7.5 | 445-2838-ND 285 4.20 30.00 | CC45SL3FD271JYNN 
pF | 210% 15 ees ; a 5 5+ 330pF | 5% | 14| 6 | 7.5 | 445-2839-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD331JYNN 
1500pF | +10% | 145] 6 | 7.5 | 445-2769-ND 2.38 3.50 25.00 | CK45-R3FD152K-NR 
390pF | +5% | 15 | 6 | 7.5 | 445-2840-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD391JYNN 
1800pF | +10% | 15.5| 6 | 10 | 445-2770-ND 2.38 3.50 25.00 | CK45-R3FD182K-NR 7 
opr | 25% | 75 | 6 | 7.5 | 445-2842-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3JD100JYNN 
2200pF | +10% | 165] 6 | 10 | 445-2771-ND 2.97 438 31.25 | CK45-R3FD222K-NR i 
proonr | to, | ta | 6 | 10 (eee aan dane atoe!| RAR EAEDOTOI NR 12pF | +5% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2843-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD120JYNN 
je : : : exy | SPF | 25% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2844-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD150JYNN 
CC45 Series (-20°C ~ 85°C) 18pF | +5% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2845-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD180JYNN 
tuy | 10PF | 25% | 5.5] 5 | 5 | 445-2773-ND 1419 1.75 12.50 | CC45SL3AD100JYNN 27pF | 25% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2847-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD270JYNN 
12pF_ | +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2774-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD120JYNN 33pF | 25% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2848-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD330JYNN 


NEW! KTJ Series Stacked Multilayer Ceramic Capacitors Digi@Reel° 


Rated Rated Cut Tape 
Features: * Small size and large capacitance * High ripple current * Excellent Voltage | Capacitance | Digi-Key Pricing Tape and Reelt United Chemi-Con 
noise absorption (vDCc) (uF) Part No. 5 10 25 Qty Pricing Part No. 
Applications: * Smoothing circuit of switch mode AC-DC or DC-DC converter 25 33 565-3236-1-ND 64.09 105.56 245.06 2,000 | 4524.12/M| KTJ250B336M55BFT00 
* On-board power: supply ‘*: Noise suppressor. for various kinds of equipment,» 25 47 565-3237-1-ND 65.58 108.02 250.76 | 2,000 | 4629.36/M| KTJ250B476MS55BFTOO 
eee) Picnic Voheee Pkt ee ie tan er ieivoleg: (10KH2 ~IMHz sine | 55 15 565-3238-1-ND 49.68 81.83 189.97 | 2,000 | 3507.11/M| KTJ500B156M55BFTOO 
50 22 565-3239-1-ND 48.94 80.60 187.12 | 2,000 | 3454.46/M| KTJ500B226M55BFTO0 
Dimensions in mm 100 6.8 565-3240-1-ND. 55.65 91.65 ~—-212.76 | 2,000 | 3927.90/M| KTJ101B685M55BFT00 
100 10 565-3241-1-ND 57.14 94.11 218.46 | 2,000 | 4033.13/M| KTJ101B106M55BFTOO 
100 15 565-3242-1-ND. 58.13 95.74 222.26 | 2,000 | 4103.27/M| KTJ101B156M55BFTOO 
250 15 565-3243-1-ND 52.66 86.74 201.36 | 2,000 | 3717.50/M| KTJ251B155M55BFTOO 
250 2.2 565-3244-1-ND. 53.16 87.56 203.26 | 2,000 | 3752.54/M| KTJ251B225M55BFTO0 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1826 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. 
VISHAY. Vitramon 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors - Prohibits 


Surface Arc-over in High Voltage Applications - 


VJ HVArc Guard™ Series 


Features: » Protects against surface arc-over * Higher capac- Dimensions amr Typical X7R Voltage Breakdown Typical COG (NPO) Voltage Breakdown 
itance and smaller case size that save board space « Voltage (n = 50, 500 V/sec. applied) (n = 50, 500 V/sec. applied) 
breakdowns are twice that of some competitor products *Excel- | Size Code L Ww T t ® © 3500 3900 
ais i > > 
lent reliability and high voltage performance 0805 2.00+0.20 | 1.25+0.020 | 1.45 | 0.25~0.71 g S$ Sean 28 3—— 
Applications: * DC-to-DC converters (Buck and Boost) ¢ Voltage = = & 2000 3 = 5600! 
multipliers for flyback converters ¢ Lighting ballast circuits tee even 1:60/20.20) —_ eee Ss 1500 3 = 2500: 
+ Power supplies 1210 3.20 +0.20 | 2.50+0.20 | 1.86 | 0.25~0.76 8% boo" 28 S300 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient of Capac- 1808 4.50 +0.25 2.03 +0.25 1.86 0.25 ~ 0.76 <5 0 D0; -600" 1000 2 3 ait 
i . j 9 “55°C 0 ; ; 5 5000 
see ence . “a ae pee ee = oe 0 Vde applied 1812 4.50+0.25 | 3202020 | 218 | 025~0.76 vbC vDC vpc 7600 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pF 45% 720-1070-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1070-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A100JXGAT5Z 
coG 22pF +5% 720-1072-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1072-2-ND 3,000 153.00/M VJO805A220JXGAT5Z 
0805 1,000V 47pF 45% 720-1074-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1074-2-ND 3,000 153.00/M VJO805A470JXGAT5Z 
(NPO) 
100pF +5% 720-1071-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1071-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A101JXGAT5Z 
220pF 45% 720-1073-1-ND 3.37 25.29 97.23 720-1073-2-ND 3,000 169.00/M VJ0805A221JXGAT5Z 
10pF +5% 720-1010-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1010-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A100JXGAT5Z 
22pF 45% 720-1013-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1013-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A220JXGAT5Z 
CoG 47pF +5% 720-1015-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1015-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A470JXGAT5Z 
1,000V 100pF 45% 720-1011-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1011-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A101JXGAT5Z 
(NPO) P 
220pF +5% 720-1014-1-ND 4.82 36.14 138.92 720-1014-2-ND 2,500 241.00/M VJ1206A221JXGAT5Z 
470pF 45% 720-1016-1-ND 4.82 36.14 138.92 720-1016-2-ND 2,500 241.00/M VJ1206A471JXGAT5Z 
1,000pF 45% 720-1012-1-ND 5.04 37.78 145.23 720-1012-2-ND 2,500 252.00/M VJ1206A102JXGAT5Z 
100pF +10% 720-1017-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1017-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1023-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1023-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1029-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1029-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1019-1-ND 3.37 25.25 97.05 720-1019-2-ND 2,500 168.00/M VJ1206Y102KXEAT5Z 
1206 500V 2,200pF +10% 720-1025-1-ND 3.60 27.02 103.89 720-1025-2-ND 2,500 180.00/M VJ1206Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1031-1-ND 3.96 29.72 114.27 720-1031-2-ND 2,500 198.00/M VJ1206Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1021-1-ND 3.96 29.72 114.27 2,500 198.00/M VJ1206Y103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1027-1-ND 4.28 32.11 123.44 720-1027-2-ND 2,500 214.00/M VJ1206Y223KXEAT5Z 
X7R 0.047UF +10% 720-1033-1-ND 5.19 38.90 149.56 720-1033-2-ND 2,500 259.00/M VJ1206Y473KXEAT5Z 
100pF +10% 720-1018-1-ND 5.59 41.90 161.06 720-1018-2-ND 2,500 279.00/M VJ1206Y101KXGAT5Z 
220pF +10% 720-1024-1-ND 5.59 41.90 161.06 720-1024-2-ND 2,500 279.00/M VJ1206Y221KXGAT5Z 
470pF +10% 720-1030-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1030-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206Y471KXGAT5Z 
1,000V 1,000pF +10% 720-1020-1-ND 3.81 28.55 109.77 720-1020-2-ND 2,500 190.00/M VJ1206Y102KXGAT5Z 
. 2,200pF +10% 720-1026-1-ND 4.14 31.07 119.46 720-1026-2-ND 2,500 207.00/M VJ1206Y222KXGAT5Z 
4,700pF +10% 720-1032-1-ND 4.14 31.07 119.46 720-1032-2-ND 3,000 207.00/M VJ1206Y472KXGAT5Z 
0.01pF +10% 720-1022-1-ND 5.94 44.57 171.36 720-1022-2-ND 3,000 297.00/M VJ1206Y 103KXGAT5Z 
0.022uF +10% 720-1028-1-ND 6.42 48.15 185.11 720-1028-2-ND 2,500 321.00/M VJ1206Y223KXGAT5Z 
10pF +5% 720-1034-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1034-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A100JXGAT5Z 
22pF +5% 720-1037-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1037-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A220JXGAT5Z 
47pF +5% 720-1040-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1040-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A470JXGAT5Z 
COG 4,000V 100pF 45% 720-1035-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1035-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210A101UXGAT5Z 
(NPO) 7 220pF +5% 720-1038-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1038-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210A221JXGAT5Z 
470pF 45% 720-1041-1-ND 6.41 48.11 184.94 2,500 321.00/M VJ1210A471JXGAT5Z 
1,000pF +5% 720-1036-1-ND 6.41 48.11 184.94 720-1036-2-ND 2,500 321.00/M VJ1210A102UXGAT5Z 
2,200pF 45% 720-1039-1-ND 7.29 54.68 210.20 720-1039-2-ND 2,500 365.00/M VJ1210A222JXGAT5Z 
100pF +10% 720-1042-1-ND 4.77 35.75 137.45 720-1042-2-ND 2,500 238.00/M VJ1210Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1048-1-ND 5.03 37.73 145.06 720-1048-2-ND 2,500 252.00/M VJ1210Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1054-1-ND 5.30 39.74 152.76 720-1054-2-ND 2,500 265.00/M VJ1210Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1044-1-ND 5.30 39.74 152.76 720-1044-2-ND 2,500 265.00/M VJ1210Y102KXEAT5Z 
1210 500V 2,200pF +10% 720-1050-1-ND 6.89 51.71 198.78 720-1050-2-ND 2,500 345.00/M VJ1210Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1056-1-ND 6.89 51.71 198.78 720-1056-2-ND 2,500 345.00/M VJ1210Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1046-1-ND 6.06 45.47 174.82 720-1046-2-ND 2,500 303.00/M VJ1210Y103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1052-1-ND 6.34 47.54 182.77 720-1052-2-ND 2,500 317.00/M VJ1210Y223KXEAT5Z 
X7R 0.047UF +10% 720-1058-1-ND 9.85 73.87 283.98 720-1058-2-ND 2,500 492.00/M VJ1210Y473KXEAT5Z 
100pF +10% 720-1043-1-ND 5.25 39.35 151.29 720-1043-2-ND 2,500 262.00/M VJ1210Y101KXGAT5Z 
220pF +10% 720-1049-1-ND 5.54 41.56 159.77 720-1049-2-ND 2,500 277.00/M VJ1210Y221KXGAT5Z 
470pF +10% 720-1055-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1055-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210Y471KXGAT5Z 
1,000pF +10% 720-1045-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1045-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210Y102KXGAT5Z 
1,000V 2,200pF +10% 720-1051-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1051-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y222KXGAT5Z 
4,700pF +10% 720-1057-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1057-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y472KXGAT5Z 
0.01pF +10% 720-1047-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1047-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y103KXGAT5Z 
0.022uF +10% 720-1053-1-ND 9.51 71.33 274.21 720-1053-2-ND 2,500 476.00/M VJ1210Y223KXGAT5Z 
0.047UF +10% 720-1059-1-ND 14.78 110.81 426.01 720-1059-2-ND 2,500 739.00/M VJ1210Y473KXGAT5Z 
250V 0.10uF +10% 720-1063-1-ND 11.79 88.43 339.95 720-1063-2-ND 2,500 590.00/M VJ1808Y104KXPAT5Z 
100pF +10% 720-1060-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1060-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1064-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1064-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1067-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1067-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y471KXEAT5Z 
1808 X7R 1,000pF +10% 720-1061-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1061-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y102KXEAT5Z 
500V 2,200pF +10% 720-1065-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1065-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1068-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1068-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1062-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1062-2-ND 2,500 470.00/M VJ1808Y 103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1066-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1066-2-ND 2,500 470.00/M VJ1808Y223KXEAT5Z 
0.047uF +10% 720-1069-1-ND 10.56 79.20 304.48 720-1069-2-ND 2,500 528.00/M VJ1808Y473KXEAR5Z 
250V 0.22uF +10% 720-1006-1-ND 15.30 114.75 441.15 720-1006-2-ND 1,000 765.00 VJ1812Y224KXPAT5Z 
100pF +10% 720-1000-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1000-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1004-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1004-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1007-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1007-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y471KXEAT5Z 
1812 X7R 1,000pF +10% 720-1001-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1001-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y102KXEAT5Z 
500V 2,200pF +10% 720-1005-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1005-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1008-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1008-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1002-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1002-2-ND 1,000 470.00 VJ1812Y103KXEAT5Z 
0.047uF +10% 720-1009-1-ND 10.56 79.20 304.48 720-1009-2-ND 1,000 528.00 VJ1812Y473KXEAT5Z 
0.10pF +10% 720-1003-1-ND 12.69 95.18 365.90 720-1003-2-ND 1,000 635.00 VJ1812Y104KXEAT5Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors - for Boardflex 
Sensitive Applications - VJ OMD Series 


aaa A 
VISHAY. Vitramon 


Features: 
Dimensions - mm 
* OMD-Cap (Open Mode Design) reduce the risk of short or low IR because of board flex cracks 
¢ Efficient low-power consumption, ripple current capable to 1.2 Arms at 100kHz * High Voltage Size Code L Ww T t 
breakdown compared to standard design ¢ Excellent reliability and thermal shock performance 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 1.68 0.25 -0.71 
* Polymer terminations, which increase resistance to board flex cracking as much as 50% 
1210 3.20 +0.20 2.50 +0.20 1.68 0.25 ~ 0.71 
Applications: 1808 4.57 40.25 | 2.0340.25 | 168 | 0.25~0.76 
* Buck and Boost DC-to-DC converters » Voltage multipliers for flyback converters « Lighting 1812 4.50 +0.25 3.20 +0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
ballast circuits * High frequency filtering for switching power supplies 
1825 4.50 +0.25 6.40 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
Electrical Specifications: 2220 5.59 +0.20 | 5.00 +0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
* Temperature Coefficient of Capacitance: * X7R: +15% from -55°C ~ 125°C, with 0 Vdc applied 2205 5.59 +0.25 6.35 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
* COG (NPO): 0 +30ppm/°C from -55°C ~ 125°C 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4,700pF +10% 720-1075-1-ND 4.04 30.29 116.43 | 720-1075-2-ND 3,000 | 202.00/M VJ1206Y472KBBAT4X 
0.01pF +10% 720-1087-1-ND 3.80 28.51 109.60 | 720-1087-2-ND 2,500 190.00/M | VJ1206Y103KBBAT4X 
100V 
0.047UF +10% 720-1084-1-ND 4.76 35.66 137.10 | 720-1084-2-ND 2,500 | 238.00/M VJ1206Y473KBBAT4X 
1206 X7R 0.10uF +10% 720-1086-1-ND 5.53 41.47 159.42 | 720-1086-2-ND 2,500 | 276.00/M VJ1206Y104KBBAT4X 
470pF +10% 720-1076-1-ND 4.04 30.29 116.43 | 720-1076-2-ND 3,000 | 202.00/M | VJ1206Y471KBEAT4X 
500V 1,000pF +10% 720-1077-1-ND 3.68 27.61 106.14 | 720-1077-2-ND 3,000 184.00/M VJ1206Y102KBEAT4X 
0.022uUF +10% 720-1085-1-ND 4.60 34.47 132.52 | 720-1085-2-ND 2,500 | 230.00/M | VJ1206Y223KBEAT4X 
50V 0.47pF +10% 720-1080-1-ND 14.21 106.54 409.58 | 720-1080-2-ND 2,500 | 710.00/M VJ1210Y474KBAAT4X 
0.01pF +10% 720-1083-1-ND 6.25 46.85 180.09 | 720-1083-2-ND 2,500 | 312.00/M VJ1210Y103KBBAT4X 
1210 X7R 
100V 0.10uF +10% 720-1082-1-ND 7.67 57.49 221.01 720-1082-2-ND 2,500 | 383.00/M | VJ1210Y104KBBAT4X 
0.22uF +10% 720-1081-1-ND 10.55 79.11 304.13 | 720-1081-2-ND 2,500 | 527.00/M VJ1210Y224KBBAT4X 
630V 0.01pF +10% 720-1079-1-ND 12.42 93.17 358.20 | 720-1079-2-ND 2,500 | 621.00/M| VJ1808Y103KBLAT4X 
1808 X7R 
1,000V 4,700pF +10% 720-1078-1-ND 11.29 84.69 325.59 | 720-1078-2-ND 2,500 | 565.00/M VJ1808Y472KBGAT4X 
50V 2,200pF +10% 720-1109-1-ND 12.59 94.39 362.87 | 720-1109-2-ND 1,000 629.00 | VJ1812A222KBAAT4X 
CoG 
100V 4,700pF +10% 720-1108-1-ND 12.59 94.39 362.87 | 720-1108-2-ND 1,000 629.00 | VJ1812A472KBBAT4X 
(NPO) 
500V 1,000pF +10% 720-1110-1-ND 13.83 103.73 398.77 | 720-1110-2-ND 1,000 692.00 | VJ1812A102KBEAT4X 
0.10uF +10% 720-1106-1-ND 10.34 77.51 297.99 | 720-1106-2-ND 1,000 517.00 | VJ1812Y104KBBAT4X 
1812 100V 0.47uF +10% 720-1102-1-ND 15.00 112.50 432.50 | 720-1102-2-ND 1,000 750.00 | VJ1812Y474KBBAT4X 
X7R 1.00UF +10% 720-1105-1-ND 29.51 221.33 850.90 | 720-1105-2-ND 1,000 1476.00 | VJ1812Y105KBBAT4X 
1,000pF +10% 720-1107-1-ND 11.36 85.16 327.40 | 720-1107-2-ND 1,000 568.00 | VJ1812Y102KBEAT4X 
500V 0.022uUF +10% 720-1104-1-ND 10.17 76.28 293.24 | 720-1104-2-ND 1,000 509.00 | VJ1812Y223KBEAT4X 
0.047UF +10% 720-1103-1-ND 11.34 85.05 326.97 | 720-1103-2-ND 1,000 567.00 | VJ1812Y473KBEAT4X 
CoG 
100V 0.01pF +10% 720-1101-1-ND 26.81 201.08 773.05 | 720-1101-2-ND 1,000 1341.00 | VJ1825A103KBBAT4X 
(NPO) 
0.10uF +10% 720-1099-1-ND 18.34 137.57 528.86 | 720-1099-2-ND 1,000 917.00 | VJ1825Y104KBBAT4X 
1825 100V 
1.00UF +10% 720-1098-1-ND 28.00 209.97 807.22 | 720-1098-2-ND 1,000 1400.00 | VJ1825Y105KBBAT4X 
X7R 
0.01pF +10% 720-1100-1-ND 22.20 166.48 640.01 720-1100-2-ND 1,000 1110.00 | VJ1825Y103KBEAT4X 
500V 
0.22uUF +10% 720-1097-1-ND 17.01 127.58 490.46 | 720-1097-2-ND 1,000 851.00 | VJ1825Y224KBEAT4X 
CoG 
500V 4,700pF +10% 720-1096-1-ND 26.79 200.90 772.36 | 720-1096-2-ND 1,000 1339.00 | VJ2220A472KBEAT4X 
(NPO) 
2220 100V 1.00UF +10% 720-1094-1-ND 29.40 220.48 847.61 720-1094-2-ND 1,000 1470.00 | VJ2220Y105KBBAT4X 
X7R 0.01pF +10% 720-1095-1-ND 22.00 165.02 634.39 | 720-1095-2-ND 1,000 1100.00 | VJ2220Y103KBEAT4X 
500V 
0.22uF +10% 720-1093-1-ND 30.87 231.50 890.00 | 720-1093-2-ND 1,000 1543.00 | VJ2220Y224KBEAT4X 
CoG 50V 0.047UF +10% 720-1091-1-ND 51.01 382.55 1470.67 | 720-1091-2-ND 1,000 2550.00 | VJ2225A473KBAAT4X 
(NPO) 100V 0.022uUF +10% 720-1092-1-ND 47.30 354.76 1363.85 | 720-1092-2-ND 1,000 2365.00 | VJ2225A223KBBAT4X 
2225 100V 0.47pF +10% 720-1088-1-ND 26.96 202.21 777.38 | 720-1088-2-ND 1,000 1348.00 | VJ2225Y474KBBAT4X 
X7R 200V 1.00UF +10% 720-1089-1-ND 45.29 339.68 1305.89 | 720-1089-2-ND 1,000 2265.00 | VJ2225Y105KBCAT4X 
500V 0.01pF +10% 720-1090-1-ND 31.51 236.30 908.42 | 720-1090-2-ND 1,000 1575.00 | VJ2225Y103KBEAT4X 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NEW! Robust Large Case High Voltage Multilayer 
Ceramic Chip Capacitors - VJ X7R and COG Series 


Wry 
VISHAY. Vitramon 


Digi@Reel° 


Features: 
Dimensions - mm 
X7R: © General purpose dielectric * Excellent aging characteristics * Ideal for decoupling and 


filtering * Surface mount, precious metal technology, wet build process 
COG: ° Ultra-stable dielectric * Low Dissipation Factor (DF) * Ideal for critical timing and tuning Size Code L Ww T t 
applications * Surface mount, precious metal technology, wet build process 


Electrical Specifications: 1808 4.50 +0.25 2.03 +0.25 1.70 0.25 ~ 0.76 
X7R: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient of Capacitance (TCC): 
+15% from -55°C ~ 125°C, with 0 Vde applied * Dissipation Factor (DF): <25V ratings: 3.5% 1812 4.50 +0.25 3.20 £0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
maximum at 1.0Vims and 1kHz, >25V ratings: 2.5% maximum at 1.0Vrms and 1 kHz 
COG: ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient of Capacitance (TCC): ‘Geo 4:00 20120 G.A0:20125 ae 0:25'=10-78 
0 430 ppm/°C from -55°C ~ 125°C * Dissipation Factor (DF): 0.1% maximum at 1.0Vrms and 1kHz 
for valine >1000 pF, 0.1% maximum at loves and Te for values <1000 pF is a0 SOB E0I20 | 2.8-08'20.28 218 Pee eee 
Applications: 2225 5.59 40.25 | 6.35 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
X7R and COG: « High voltage * Decoupling ° Filtering * Surge Suppression 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200V 0.01pF +10% 720-1122-1-ND 2.26 16.94 65.13 | 720-1122-2-ND 3,000 113.00/M | VJ1808Y103KXCAT 
1,000V 0.01pF +10% 720-1123-1-ND 5.02 37.64 144.71 720-1123-2-ND 2,500 | 251.00/M | VJ1808Y103KXGAT 
X7R 200V 0.1pF +10% 720-1129-1-ND 2.92 21.87 84.08 | 720-1129-2-ND 2,500 146.00/M | VJ1808Y104KXCAT 
500V 0.012uF +10% 720-1137-1-ND 4.04 30.26 116.34 | 720-1137-2-ND 3,000 | 202.00/M) VJ1808Y123KXEAT 
500V 0.027 UF +10% 720-1155-1-ND 4.04 30.26 116.34 | 720-1155-2-ND 2,500 | 202.00/M VJ1808Y273KXEAT 
1808 200V 0.033 yF +10% 720-1158-1-ND 2.39 17.93 68.94 | 720-1158-2-ND 3,000 120.00/M VJ1808Y333KXCAT 
200V 680pF +5% 720-1171-1-ND 3.51 26.35 101.29 | 720-1171-2-ND 2,500 176.00/M VJ1808A681JXCAT 
coa 200V 1,000pF 45% 720-1115-1-ND 3.51 26.35 101.29 | 720-1115-2-ND 2,500 176.00/M VJ1808A102JXCAT 
(NPO) 500V 1,800pF +5% 720-1143-1-ND 7.70 57.78 222.13 | 720-1143-2-ND 3,000 | 385.00/M | VJ1808A182JXEAT 
1,000V 220pF +5% 720-1146-1-ND 13.76 103.21 396.78 | 720-1146-2-ND 2,500 | 688.00/M | VJ1808A221JXGAT 
1,000V 1,000pF +5% 720-1116-1-ND 15.38 115.36 443.49 | 720-1116-2-ND 2,500 | 769.00/M | VJ1808A102JXGAT 
500V 0.01pF +10% 720-1124-1-ND 2.92 21.87 84.08 | 720-1124-2-ND 1,000 146.00 | VJ1812Y103KXEAT 
1,000V 0.01pF +10% 720-1125-1-ND 4.54 34.04 130.87 | 720-1125-2-ND 1,000 227.00 | VJ1812Y103KXGAT 
500V 0.1pF +10% 720-1130-1-ND 4.86 36.43 140.04 | 720-1130-2-ND 1,000 243.00 | VJ1812Y104KXEAT 
X7R 200V 0.12uUF +10% 720-1140-1-ND 2.72 20.43 78.54 | 720-1140-2-ND 1,000 136.00 | VJ1812Y124KXCAT 
1,000V 0.022uUF +10% 720-1149-1-ND 6.05 45.34 174.30 | 720-1149-2-ND 1,000 302.00 | VJ1812Y223KXGAT 
200V 0.22uUF +10% 720-1151-1-ND 5.95 44.64 171.62 | 720-1151-2-ND 1,000 298.00 | VJ1812Y224KXCAT 
200V 0.39UF +10% 720-1162-1-ND 5.72 42.86 164.78 | 720-1162-2-ND 1,000 286.00 | VJ1812Y394KXCAT 
1812 500V 0.068yUF +10% 720-1172-1-ND 4.86 36.43 140.04 | 720-1172-2-ND 1,000 243.00 | VJ1812Y683KXEAT 
200V 39pF +5% 720-1161-1-ND 3.91 29.34 112.80 | 720-1161-2-ND 1,000 196.00 | VJ1812A390JXCAT 
200V 1,000pF 45% 720-1117-1-ND 3.33 25.00 96.10 | 720-1117-2-ND 1,000 167.00 | VJ1812A102JXCAT 
200V 0.12UF +5% 720-1138-1-ND 7.40 55.49 213.31 720-1138-2-ND 1,000 370.00 | VJ1812A123JXCAT 
COG 500V 100pF 45% 720-1111-1-ND 4.47 33.50 128.80 | 720-1111-2-ND 1,000 223.00 | VJ1812A101JXEAT 
(NPO) 500V 4,700pF 45% 720-1163-1-ND 7.97 59.78 229.83 | 720-1163-2-ND 1,000 399.00 | VJ1812A472JXEAT 
1,000V 100pF 45% 720-1112-1-ND 5.65 42.39 162.97 | 720-1112-2-ND 1,000 283.00 | VJ1812A101JXGAT 
1,000V 220pF +5% 720-1147-1-ND 7.26 54.43 209.24 | 720-1147-2-ND 1,000 363.00 | VJ1812A221JXGAT 
1,000V 1,000pF +5% 720-1118-1-ND 7.26 54.43 209.24 | 720-1118-2-ND 1,000 363.00 | VJ1812A102JXGAT 
200V 0.015yF +10% 720-1141-1-ND 5.44 40.82 156.91 720-1141-2-ND 1,000 272.00 | VJ1825Y153KXCAT 
200V 0.1pF +10% 720-1131-1-ND 4.76 35.73 137.36 | 720-1131-2-ND 1,000 238.00 | VJ1825Y104KXCAT 
200V 0.22uF +10% 720-1152-1-ND 5.10 38.27 147.14 | 720-1152-2-ND 1,000 255.00 | VJ1825Y224KXCAT 
500V 0.047UF +10% 720-1166-1-ND 7.78 58.32 224.21 720-1166-2-ND 1,000 389.00 | VJ1825Y473KXEAT 
X7R 500V 0.1pF +10% 720-1132-1-ND 6.80 51.01 196.10 | 720-1132-2-ND 1,000 340.00 | VJ1825Y104KXEAT 
500V 0.18uF +10% 720-1145-1-ND 8.99 67.39 259.07 1,000 449.00 | VJ1825Y184KXEAT 
1,000V 0.022uUF +10% 720-1150-1-ND 12.09 90.70 348.68 | 720-1150-2-ND 1,000 605.00 | VJ1825Y223KXGAT 
1825 1,000V 0.033—F +10% 720-1159-1-ND 12.09 90.70 348.68 | 720-1159-2-ND 1,000 605.00 | VJ1825Y333KXGAT 
1,000V 0.056UF +10% 720-1170-1-ND 15.11 113.33 435.70 | 720-1170-2-ND 1,000 756.00 | VJ1825Y563KXGAT 
200V 1,000pF +5% 720-1119-1-ND 6.87 51.50 198.00 | 720-1119-2-ND 1,000 343.00 | VJ1825A102JXCAT 
200V 4,700pF +5% 720-1164-1-ND 7.68 57.62 221.53 | 720-1164-2-ND 1,000 384.00 | VJ1825A472JXCAT 
COG 200V 0.18UF 45% 720-1144-1-ND 11.48 86.09 330.95 | 720-1144-2-ND 1,000 574.00 | VJ1825A183JXCAT 
(NPO) 500V 100pF 45% 720-1113-1-ND 9.81 73.60 282.94 | 720-1113-2-ND 1,000 491.00 | VJ1825A101JXEAT 
500V 1,000pF 45% 720-1120-1-ND 9.81 73.60 282.94 | 720-1120-2-ND 1,000 491.00 | VJ1825A102JXEAT 
500V 0.01pF 45% 720-1126-1-ND 11.66 87.46 336.23 | 720-1126-2-ND 1,000 583.00 | VJ1825A103JXEAT 
200V 0.22uF +10% 720-1153-1-ND 8.08 60.57 232.86 | 720-1153-2-ND 1,000 404.00 | VJ2220Y224KXCAT 
X7R 200V 0.47pF +10% 720-1168-1-ND 8.50 63.77 245.14 | 720-1168-2-ND 1,000 425.00 | VJ2220Y474KXCAT 
500V 0.1pF +10% 720-1133-1-ND 8.55 64.15 246.61 720-1133-2-ND 1,000 428.00 | VJ2220Y104KXEAT 
2220 500V 0.15yF +10% 720-1142-1-ND 8.94 67.05 257.77 | 720-1142-2-ND 1,000 447.00 | VJ2220Y154KXEAT 
coc 200V 0.01pF +5% 720-1127-1-ND 9.00 67.50 259.50 | 720-1127-2-ND 1,000 450.00 | VJ2220A103JXCAT 
(NPO) 500V 3,300pF 45% 720-1156-1-ND 10.50 78.73 302.66 | 720-1156-2-ND 1,000 525.00 | VJ2220A332JXEAT 
1,000V 3,300pF 45% 720-1157-1-ND 16.32 122.40 470.56 | 720-1157-2-ND 1,000 816.00 | VJ2220A332JXGAT 
200V 0.47uF +10% 720-1169-1-ND 7.47 56.05 215.47 | 720-1169-2-ND 1,000 374.00 | VJ2225Y474KXCAT 
200V 1.0uF +10% 720-1136-1-ND 10.28 77.06 296.26 | 720-1136-2-ND 1,000 514.00 | VJ2225Y105KXCAT 
500V 0.033—F +10% 720-1160-1-ND 9.72 72.88 280.17 | 720-1160-2-ND 1,000 486.00 | VJ2225Y333KXEAT 
X7R 500V 0.1pF +10% 720-1134-1-ND 8.55 64.15 246.61 720-1134-2-ND 1,000 428.00 | VJ2225Y104KXEAT 
500V 0.22uF +10% 720-1154-1-ND 9.23 69.26 266.25 | 720-1154-2-ND 1,000 462.00 | VJ2225Y224KXEAT 
1,000V 0.047UF +10% 720-1167-1-ND 15.11 113.33 435.70 | 720-1167-2-ND 1,000 756.00 | VJ2225Y473KXGAT 
2095 1,000V 0.068uF +10% 720-1173-1-ND 15.11 113.33 435.70 | 720-1173-2-ND 1,000 756.00 | VJ2225Y683KXGAT 
1,000V 0.1pF +10% 720-1135-1-ND 13.30 99.74 383.45 | 720-1135-2-ND 1,000 665.00 | VJ2225Y104KXGAT 
200V 4,700pF 45% 720-1165-1-ND 7.34 55.08 211.75 | 720-1165-2-ND 1,000 367.00 | VJ2225A472JXCAT 
200V 0.01pF 45% 720-1128-1-ND 12.50 93.76 360.45 | 720-1128-2-ND 1,000 625.00 | VJ2225A103JXCAT 
COG 500V 100pF +5% 720-1114-1-ND 10.50 78.73 302.66 | 720-1114-2-ND 1,000 525.00 | VJ2225A101JXEAT 
(NPO) 500V 1,000pF +5% 720-1121-1-ND 10.50 78.73 302.66 | 720-1121-2-ND 1,000 525.00 | VJ2225A102JXEAT 
500V 220pF 45% 720-1148-1-ND 10.50 78.73 302.66 | 720-1148-2-ND 1,000 525.00 | VJ2225A221JXEAT 
500V 0.012uF 45% 720-1139-1-ND 13.12 98.37 378.18 | 720-1139-2-ND 1,000 656.00 | VJ2225A123JXEAT 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer i. 
Chip Capacitors — Wes 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (1278) 


Features: ¢ High capacitance per unit volume * For high frequency applications » NiSn terminations Applications: * Consumer T 2 
electronics * Telecommunications * Automotive » Data processing ™ L L4 See | 
1 


L 
x 
A 
; 


Case li WwW T L2 and L3 L4a 
Size | Inch (mm) Inch (mm) Min. Inch (mm) Max. Inch (mm) | Min. Inch (mm) | Max. Inch (mm)| Min. Inch (mm) 
0402] .040 (1.0) .020 (0.5) .018 (0.45) .022 (0.55) .008 (0.20) .012 (0.30) .016 (0.40) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 | .063 (1.6) .032 (0.8) .029 (0.73) .035 (0.87) .010 (0.25) .026 (0.65) .016 (0.40) Size Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
0805 | .079 (2.0) .049 (1.25) .030 (0.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .030 (0.75) .022 (0.55 0402, 0603 
1206| .126 ae ead = ‘030 tae 037 ae 010 ery 030 nce 056 on 0805, 1206 315 (8) 7.087 (180) 831 (8.4) 567 (14.4) 
1812| 177 (4.5) .126 (3.2) .020 (0.50) .072 (1.80) .010 (0.25) .030 (0.75) .088 (2.20) 1812 472 (12) 7.087 (180) “488 (12.4) "724 (18.4) 
Case Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC _ | Capacitance Tolerance 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 -5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 52 3.07 8.87 311-1001-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402CRNPOSBNR50 
50 1.2pF +0.25pF 311-1002-1-ND 59 3.51 10.13 311-1002-2-ND 10,000 9.72/M | CC0402CRNPOSBN1R2 
50 1.5pF +0.25pF 311-1003-1-ND 59 3.51 10.13 311-1003-2-ND 10,000 9.72/M | CC0402CRNPO9SBN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND 59 3.51 10.13 311-1004-2-ND 10,000 9.72/M | CC0402CRNPOSBN1R8 
50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 52 3.07 8.87 311-1006-2-ND. 10,000 8.52/M_|_CC0402CRNPO9BN2RO 
50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND 52 3.07 8.87 311-1005-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402CRNPOSBN2R7 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND 62 3.69 10.63 311-1007-2-ND 10,000 10.21/M | CC0402CRNPO9BN3RO 
50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND 52 3.07 8.87 311-1008-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402CRNPOSBN3R3 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND 52 3.07 8.87 311-1010-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402CRNPOSBN5RO 
50 5.6pF +0.5pF 52 3.07 8.87 311-1011-2-ND. 10,000 8.52/M_|_CC0402DRNPO9BNSR6 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND 52 3.07 8.87 311-1012-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402DRNPOSBN8R2 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND 33 2.01 6.62 311-1013-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402DRNPO9BN9R1 
NPO 50 10pF +5% 311-1014-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1014-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN100 
50 11pF +5% 311-1015-1-ND NEW! 67 3.95 11.40 311-1015-2-ND NEW! 10,000 10.95/M | CC0402JRNPO9BN110 
50 12pF +5% 311-1016-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1016-2-ND NEW! 10,000 7.29/M_| CC0402JRNPO09BN120 
50 15pF £5% 311-1017-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1017-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNPO9BN150 
50 22pF +5% 311-1018-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1018-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN220 
50 27pF +5% 311-1019-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1019-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN270 
50 33pF 25% 311-1020-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1020-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN330 
50 39pF 25% 311-1009-1-ND NEW! 52 3.07 8.87 311-1009-2-ND NEW! 10,000 8.52/M_| CC0402JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1021-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1021-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN470 
50 56pF +5% 311-1022-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1022-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNPO9BN560 
50 82pF +5% 311-1023-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1023-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN820 
0402 50 100pF +5% 311-1024-1-ND NEW! 45 2.63 7.59 311-1024-2-ND NEW! 10,000 7.29/M | CC0402JRNP09BN101 
50 150pF +5% 311-1025-1-ND NEW! .30 1.81 5.95 311-1025-2-ND NEW! 10,000 7.65/M | CC0402JRNPO9BN151 
25 220pF +5% 311-1026-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 311-1026-2-ND NEW! 10,000 16.20/M | CC0402JRNPO8BN221 
50 220pF +10% 311-1035-1-ND 52 3.07 8.87 311-1035-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB221 
50 330pF +10% 52 3.07 8.87 311-1027-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB331 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND 52 3.07 8.87 311-1028-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND 52 3.07 8.87 311-1029-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND 52 3.07 8.87 311-1030-2-ND 10,000 8.52/M_| CC0402KRX7R9BB681 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND 73 4.32 12.47 311-1031-2-ND 10,000 11.97/M | CC0402KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND 52 3.07 8.87 311-1032-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB152 
GR 50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 52 3.07 8.87 311-1033-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1034-1-ND 45 2.63 7.59 311-1034-2-ND 10,000 7.29/M | CC0402KRX7R9BB332 
50 1000pF +10% 52 3.07 8.87 311-1036-2-ND 10,000 8.52/M_| CC0402KRX7R9BB102 
50 2200pF +10% 311-1037-1-ND 52 3.07 8.87 311-1037-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R9BB222 
25 3900pF +10% 311-1038-1-ND 52 3.07 8.87 311-1038-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R8BB392 
25 4700pF +10% 311-1039-1-ND 42 2.51 7.24 311-1039-2-ND 10,000 6.95/M | CC0402KRX7R8BB472 
16 5600pF +10% 311-1040-1-ND 52 3.07 8.87 311-1040-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R7BB562 
16 8200pF +10% 311-1041-1-ND 52 3.07 8.87 311-1041-2-ND 10,000 8.52/M | CC0402KRX7R7BB822 
16 10000pF +10% 311-1042-1-ND 58 3.43 9.88 311-1042-2-ND 10,000 9.49/M_| CC0402KRX7R7BB103 
16 22000pF -20%/+80% 311-1043-1-ND 48 2.81 8.10 311-1043-2-ND 10,000 7.78/M | CC0402ZRY5V7BB223 
16 33000pF -20%/+80% 311-1044-1-ND 48 2.81 8.10 311-1044-2-ND 10,000 7.78/M | CC0402ZRY5V7BB333 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 311-1045-1-ND 48 2.81 8.10 311-1045-2-ND 10,000 7.78/M | CC0402ZRY5V7BB103 
16 47000pF -20%/+80% 48 2.81 8.10 311-1046-2-ND 10,000 7.78/M | CC0402ZRY5V7BB473 
16 AOpF -20%/+80% 59 3.51 10.13 311-1047-2-ND 10,000 9.72/M_| CC0402ZRY5V7BB104 
50 -5pF +0.25pF 57 3.38 9.75 311-1048-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603CRNPOSBNR50 
50 1.0pF +0.25pF 45 2.63 7.59 311-1049-2-ND 4,000 7.29/M | CCO603CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 45 2.63 7.59 311-1050-2-ND 4,000 7.29/M | CCO603CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 311-1051-1-ND 55 3.23 9.32 311-1051-2-ND 4,000 8.95/M | CCO603CRNPOSBN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1052-1-ND 55 3.23 9.32 311-1052-2-ND 4,000 8.95/M_| CCO603CRNPOSBN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1053-1-ND 57 3.38 9.75 311-1053-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603CRNPOSBN4RO 
50 5.0pF +0.25pF 311-1054-1-ND 55 3.23 9.32 311-1054-2-ND 4,000 8.95/M | CCO603CRNPOSBNSRO 
50 6.0pF +0.5pF 311-1055-1-ND 50 2.98 8.61 311-1055-2-ND 4,000 8.27/M | CCO603DRNPOSBN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 57 3.38 9.75 311-1056-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1057-1-ND 57 3.38 9.75 311-1057-2-ND 4,000 9.36/M_|_CCO603DRNPOSBN8RO 
50 10pF £5% 311-1058-1-ND 49 2.90 8.36 311-1058-2-ND 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1059-1-ND NEW! 42 2.46 7.09 311-1059-2-ND NEW! 4,000 6.81/M | CCO603JRNPO9BN120 
50 15pF 25% 311-1060-1-ND NEW! 49 2.90 8.36 311-1060-2-ND NEW! 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1061-1-ND NEW! 49 2.90 8.36 311-1061-2-ND NEW! 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN180 
50 22pF +5% 311-1062-1-ND 49 2.90 8.36 311-1062-2-ND. 4,000 8.03/M_|_CCO603JRNPO9BN220 
0603 NPO 50 27pF £5% 311-1063-1-ND NEW! 49 2.90 8.36 311-1063-2-ND NEW! 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN270 
50 33pF +5% 311-1064-1-ND NEW! 49 2.90 8.36 311-1064-2-ND NEW! 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN330 
50 47pF +5% 49 2.90 8.36 311-1065-2-ND NEW! 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN470 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND NEW! 49 2.90 8.36 311-1066-2-ND NEW! 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN560 
50 68pF 25% 311-1067-1-ND NEW! AZ 1.01 2.93 311-1067-2-ND NEW! 4,000 2.81/M_| CCO603JRNPO9BN680 
50 82pF +5% 311-1068-1-ND NEW! A7 1.01 2.93 311-1068-2-ND NEW! 4,000 2.81/M | CCO603JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 311-1069-1-ND 49 2.90 8.36 311-1069-2-ND 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN101 
50 120pF 25% 311-1070-1-ND NEW! 53 3.16 9.44 311-1070-2-ND NEW! 4,000 8.75/M | CCO603JRNPO9BN121 
50 150pF +5% 311-1071-1-ND .70 4.13 11.91 311-1071-2-ND 4,000 11.43/M | CCO603JRNPO9BN151 
50 180pF +5% 311-1072-1-ND NEW! 25 1.48 4.26 311-1072-2-ND NEW! 4,000 4.09/M_| CCO603JRNPO9BN181 
50 220pF +5% 311-1073-1-ND NEW! 77 4.56 13.16 311-1073-2-ND NEW! 4,000 12.64/M | CCO603JRNPO9BN221 
50 270pF +5% 311-1074-1-ND NEW! 49 2.98 9.83 311-1074-2-ND NEW! 4,000 10.53/M | CCO603JRNPO9BN271 
50 330pF +5% 311-1075-1-ND NEW! 49 2.98 9.83 311-1075-2-ND NEW! 4,000 10.53/M | CCO603JRNPO9BN331 
50 390pF +5% 311-1076-1-ND NEW! 49 2.98 9.83 311-1076-2-ND NEW! 4,000 10.53/M | CCO603JRNPO9BN391 
50 220pF +10% 311-1077-1-ND 42 2.46 7.09 311-1077-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1185-1-ND 42 2.46 7.09 311-1185-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB271 
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YAGEO. surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) @hee Rots 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC | Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 330pF +10% 311-1186-1-ND 42 2.46 7.09 311-1186-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1187-1-ND 42 2.46 7.09 311-1187-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1078-1-ND 42 2.46 7.09 311-1078-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1079-1-ND 42 2.49 7.18 311-1079-2-ND 4,000 6.90/M | CCO603KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1188-1-ND A2 2.49 7.18 311-1188-2-ND 4,000 6.90/M | CCO603KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1189-1-ND 42 2.49 7.18 311-1189-2-ND 4,000 6.90/M | CCO603KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1080-1-ND 40 2.37 6.84 311-1080-2-ND 4,000 6.57/M | CCO603KRX7R9BB102 
0603 X7R 50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 42 2.46 7.09 311-1184-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 311-1081-1-ND 42 2.46 7.09 311-1081-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB222 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND 42 2.46 7.09 311-1082-2-ND 4,000 6.81/M_| CCO603KRX7R9BB332 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 42 2.46 7.09 311-1083-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB472 
50 6800pF +10% 311-1084-1-ND A5 2.63 7.59 311-1084-2-ND 4,000 7.29/M | CCO603KRX7R9BB682 
50 10000pF +10% 28 1.67 4.82 311-1085-2-ND 4,000 4.63/M | CCO603KRX7R9BB103 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND 67 3.98 11.48 311-1086-2-ND 4,000 11.02/M | CCO603KRX7R8BB223 
16 -10UF +10% 311-1088-1-ND 225 1.50 4.33 311-1088-2-ND 4,000 4.16/M_| CCO603KRX7R7BB104 
Y5V. 25 10uF -20%/+80% 311-1087-1-ND 48 2.81 8.10 311-1087-2-ND 4,000 7.78/M_| CCO603ZRY5V8BB104 
50 1.0pF +0.25pF 311-1089-1-ND 57 3.38 9.75 311-1089-2-ND 4,000 9.36/M | CCO80S5CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 57 3.38 9.75 311-1090-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 311-1091-1-ND 62 3.68 10.61 311-1091-2-ND 4,000 10.19/M | CCO805CRNPO9BN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 62 3.68 10.61 311-1092-2-ND 4,000 10.19/M | CCO805CRNPO9BN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 62 3.68 10.61 311-1093-2-ND 4,000 10.19/M_| CCO805CRNPO9BN4RO 
50 -5OpF +0.25pF 311-1094-1-ND 66 3.88 11.19 311-1094-2-ND 4,000 10.75/M | CCO805CRNPOSBNR50 
50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 62 3.68 10.61 311-1095-2-ND 4,000 10.19/M | CCO805DRNPO9BN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 62 3.68 10.61 311-1096-2-ND 4,000 10.19/M | CCO805DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 62 3.68 10.61 311-1097-2-ND 4,000 10.19/M | CCO805DRNPO9BN8RO 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 62 3.68 10.61 311-1098-2-ND 4,000 10.19/M_| CCO805DRNPO9BN9RO 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND NEW! 50 2.98 8.61 311-1099-2-ND NEW! 4,000 8.27/M | CCO805JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1100-1-ND NEW! 57 3.38 9.75 311-1100-2-ND NEW! 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 311-1101-1-ND NEW! 57 3.38 9.75 311-1101-2-ND NEW! 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1102-1-ND NEW! 57 3.38 9.75 311-1102-2-ND NEW! 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN180 
50 22pF +5% 311-1103-1-ND NEW! 57 3.37 9.73 311-1103-2-ND NEW! 4,000 9.35/M_| CCO805JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 311-1104-1-ND 57 3.38 9.75 311-1104-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF +5% 311-1105-1-ND 58 3.43 9.90 311-1105-2-ND 4,000 9.51/M | CCO805JRNPO9BN330 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND NEW! 59 3.48 10.05 311-1106-2-ND NEW! 4,000 9.65/M | CCO805JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1107-1-ND NEW! -60 3.53 10.18 311-1107-2-ND NEW! 4,000 9.78/M | CCO805JRNP0O9BN470 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND NEW! 62 3.68 10.61 311-1108-2-ND NEW! 4,000 10.19/M | CCO805JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1109-1-ND NEW! 63 3.73 10.76 311-1109-2-ND NEW! 4,000 10.34/M | CCO805JRNPO9BN680 
50 82pF +5% 311-1110-1-ND NEW! 64 3.78 10.89 311-1110-2-ND NEW! 4,000 10.46/M | CCO805JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 64 3.78 10.89 311-1111-2-ND 4,000 10.46/M | CCO805JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 311-1112-1-ND NEW! -70 4.13 11.91 311-1112-2-ND NEW! 4,000 11.43/M | CCO805JRNPO9BN121 
50 150pF +5% 311-1113-1-ND NEW! -70 4.13 11.91 311-1113-2-ND NEW! 4,000 11.43/M | CCO805JRNPO9BN151 
50 180pF +5% 311-1114-1-ND NEW! 70 4.13 11.91 311-1114-2-ND NEW! 4,000 11.43/M | CCO805JRNPO9BN181 
50 220pF +5% 76 4.48 12.92 311-1115-2-ND 4,000 12.41/M | CCO805JRNPO9BN221 
50 270pF +5% 58 3.51 11.56 311-1116-2-ND 4,000 12.39/M | CCO805JRNPO9BN271 
50 330pF +5% nt 4.58 13.20 311-1117-2-ND 4,000 12.68/M | CCO805JRNPO9BN331 
0805 50 390pF +5% 311-1118-1-ND NEW! 54 3.25 10.71 311-1118-2-ND NEW! 4,000 11.48/M_| CCO805JRNPO9BN391 
50 470pF +5% 311-1119-1-ND NEW! 59 3.58 11.79 311-1119-2-ND NEW! 4,000 12.63/M | CCO805JRNPO9BN471 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND NEW! 64 3.90 12.85 311-1120-2-ND NEW! 4,000 13.77/M | CCO805JRNPO9BN561 
50 680pF +5% 311-1121-1-ND NEW! 71 4.29 14.14 311-1121-2-ND NEW! 4,000 15.15/M | CCO805JRNPO9BN681 
50 1000pF +5% 311-1122-1-ND NEW! -89 5.42 17.85 311-1122-2-ND NEW! 4,000 19.13/M_| CCO805JRNPO9BN102 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 46 2.74 7.89 311-1123-2-ND 4,000 7.58/M | CCO805KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1191-1-ND 58 3.43 9.88 311-1191-2-ND 4,000 9.49/M | CCO805KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND 58 3.43 9.88 311-1192-2-ND 4,000 9.49/M | CCO805KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND 58 3.43 9.88 311-1193-2-ND 4,000 9.49/M | CCO805KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND 48 2.81 8.10 311-1124-2-ND 4,000 7.78/M_| CCO805KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 48 2.81 8.10 311-1125-2-ND 4,000 7.78/M | CCO805KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND 48 2.81 8.10 311-1126-2-ND 4,000 7.78/M | CCO805KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1194-1-ND 58 3.43 9.88 311-1194-2-ND 4,000 9.49/M | CCO805KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 49 2.89 8.33 311-1127-2-ND 4,000 8.00/M | CCO805KRX7R9BB102 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND A9 2.89 8.33 311-1128-2-ND 4,000 8.00/M | CCO805KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 311-1129-1-ND 6 2.74 7.89 311-1129-2-ND 4,000 7.58/M | CCO805KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 46 2.74 7.89 311-1130-2-ND 4,000 7.58/M | CCO805KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 311-1131-1-ND 49 2.89 8.33 311-1131-2-ND 4,000 8.00/M | CCO805KRX7R9BB332 
50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 49 2.89 8.33 311-1132-2-ND 4,000 8.00/M | CCO805KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND A8 2.81 8.10 311-1133-2-ND 4,000 7.78/M_| CCO805KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 48 2.81 8.10 311-1134-2-ND 4,000 7.78/M | CCO805KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1135-1-ND 48 2.81 8.10 311-1135-2-ND 4,000 7.78/M | CCO805KRX7R9BB682 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND 48 2.81 8.10 311-1136-2-ND 4,000 7.78/M | CCO805KRX7R9BB103 
50 18000pF +10% 50 2.98 8.61 311-1137-2-ND 4,000 8.27/M | CCO805KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1138-1-ND 59 3.48 10.05 311-1138-2-ND 4,000 9.65/M_| CCO805KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 63 3.73 10.76 311-1139-2-ND 4,000 10.34/M | CCO805KRX7R9BB273 
50 -10UF +10% 311-1140-1-ND 29 1.78 5.87 311-1140-2-ND 4,000 6.29/M | CCO805KRX7R9BB104 
25 -10HF +10% 311-1141-1-ND 59 3.56 11.72 311-1141-2-ND 4,000 12.56/M | CCO805KRX7R8BB104 
16 -10HF +10% 311-1142-1-ND 59 3.56 11.72 311-1142-2-ND 4,000 12.56/M | CCO805KRX7R7BB104 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND -50 2.98 8.61 311-1143-2-ND 4,000 8.27/M_| CCO805KRX7R9BB153 
Y5V 10 3.3pF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M_ | CCO805ZKY5V6BB335 
50 -5pF +0.25pF 311-1145-1-ND 75 4.55 14.99 311-1145-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206CRNPO9BNRSO 
50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 52 3.52 11.91 311-1212-2-ND 4,000 15.31/M | CC1206CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 59 3.96 13.40 311-1214-2-ND 4,000 17.23/M | CC1206CRNPO9BN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 59 3.96 13.40 311-1215-2-ND 4,000 17.23/M | CC1206CRNPO9BN1R8 
50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 73 4.42 14.56 311-1146-2-ND 4,000 15.60/M | CC1206CRNPO9BN2R2 
50 2.7pF +0.25pF 311-1216-1-ND 59 3.96 13.40 311-1216-2-ND 4,000 17.23/M | CC1206CRNPO9BN2R7 
50 3.3pF +0.25pF 311-1147-1-ND 72 4.39 14.46 311-1147-2-ND 4,000 15.50/M | CC1206CRNPO9BN3R3 
50 3.9pF +0.25pF 311-1217-1-ND 59 3.96 13.40 311-1217-2-ND 4,000 17.23/M | CC1206CRNPO9BN3R9 
1206 NPO 50 4.7pF +0.25pF 311-1218-1-ND 59 3.98 13.47 311-1218-2-ND 4,000 17.32/M | CC1206CRNPO9BN4R7 
50 5.6pF +0.25pF 311-1149-1-ND 79 4.78 15.75 311-1149-2-ND 4,000 16.88/M | CC1206CRNPO9BNSR6 
50 6.8pF +0.5pF 311-1220-1-ND 59 3.96 13.40 311-1220-2-ND 4,000 17.23/M | CC1206DRNPO9BN6R8 
50 7.5pF +0.5pF 311-1221-1-ND 1.04 6.98 23.63 = = — | CC1206DRNPO9BN7R5 
50 8.2pF +0.5pF 311-1222-1-ND 59 3.96 13.40 311-1222-2-ND 4,000 17.23/M | CC1206DRNPO9BN8R2 
50 9.1pF +0.5pF 311-1223-1-ND 87 5.86 19.85 311-1223-2-ND 4,000 25.52/M | CC1206DRNPO9BN9R1 
50 10pF +5% 311-1150-1-ND NEW! 69 4.19 13.82 311-1150-2-ND NEW! 4,000 14.81/M_ | CC1206JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1213-1-ND NEW! 85 5.16 17.01 311-1213-2-ND NEW! 4,000 18.23/M | CC1206JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 311-1151-1-ND NEW! ae: 4.65 15.32 311-1151-2-ND NEW! 4,000 16.41/M | CC1206JRNPO9BN150 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) Digi@Reel” [Css] 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC | Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 18pF +5% 311-1152-1-ND NEW! 77 4.65 15.32 311-1152-2-ND NEW! 4,000 16.41/M | CC1206JRNPO9BN180 
50 20pF +5% 72 4.39 14.46 311-1153-2-ND 4,000 15.50/M | CC1206JRNPO9BN200 
50 22pF +5% 77 4.65 15.32 311-1154-2-ND NEW! 4,000 16.41/M | CC1206JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 77 4.65 15.32 311-1155-2-ND NEW! 4,000 16.41/M | CC1206JRNPO9BN270 
50 33pF +5% at 4.65 15.32 311-1156-2-ND NEW! 4,000 16.41/M_| CC1206JRNPO9BN330 
50 39pF +5% 85 5.16 17.01 311-1157-2-ND NEW! 4,000 18.23/M | CC1206JRNPO9BN390 
NPO 50 47pF +5% 75 4.55 14.99 311-1158-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206JRNPO9BN470 
50 51pF +5% 79 5.36 18.14 311-1219-2-ND 4,000 23.33/M | CC1206JRNPO9BN510 
50 56pF +5% 311-1159-1-ND NEW! 85 5.16 17.01 311-1159-2-ND NEW! 4,000 18.23/M | CC1206JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1160-1-ND NEW! -85 5.16 17.01 311-1160-2-ND NEW! 4,000 18.23/M | CC1206JRNPO9BN680 
50 100pF +5% 311-1161-1-ND NEW! -80 4.88 16.07 311-1161-2-ND NEW! 4,000 17.22/M | CC1206JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND NEW! 89 5.42 17.86 311-1162-2-ND NEW! 4,000 19.14/M | CC1206JRNPO9BN121 
50 1000pF +5% 311-1163-1-ND NEW! 68 4.60 15.59 311-1163-2-ND NEW! 4,000 20.05/M | CC1206JRNPO9BN102 
1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 1.61 11.48 41.31 311-1144-2-ND 3,000 59.67/M_|_CC1206KKX7RCBB102 
50 220pF +10% 311-1164-1-ND 69 4.19 13.82 311-1164-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND 69 4.19 13.82 311-1165-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND 69 4.19 13.82 311-1166-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1205-1-ND 75 4.55 14.99 311-1205-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1167-1-ND 64 3.90 12.85 311-1167-2-ND 4,000 13.77/M_| CC1206KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND 64 3.90 12.85 311-1168-2-ND 4,000 13.77/M | CC1206KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1169-1-ND 64 3.90 12.85 311-1169-2-ND 4,000 13.77/M | CC1206KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND -80 4.88 16.07 311-1210-2-ND 4,000 17.22/M | CC1206KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 64 3.90 12.85 311-1170-2-ND 4,000 13.77/M | CC1206KRX7R9BB102 
1206 50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 75 4.55 14.99 311-1197-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1200-1-ND 75 4.55 14.99 311-1200-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206KRX7R9BB152 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND 75 4.55 14.99 311-1201-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206KRX7R9BB182 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND 69 4.19 13.82 311-1171-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND 75 4.55 14.99 311-1203-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 69 4.19 13.82 311-1172-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB332 
X7R 50 3900pF +10% 311-1206-1-ND 75 4.55 14.99 311-1206-2-ND 4,000 16.07/M | CC1206KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1173-1-ND 64 3.90 12.85 311-1173-2-ND 4,000 13.77/M | CC1206KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND -80 4.88 16.07 311-1208-2-ND 4,000 17.22/M | CC1206KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND -80 4.88 16.07 311-1209-2-ND 4,000 17.22/M | CC1206KRX7R9BB682 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND -86 5.20 17.14 311-1211-2-ND 4,000 18.36/M_ | CC1206KRX7R9BB822 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 64 3.90 12.85 311-1174-2-ND 4,000 13.77/M | CC1206KRX7R9BB103 
50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 91 5.51 18.14 311-1198-2-ND 4,000 19.44/M | CC1206KRX7R9BB123 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND 69 4.19 13.82 311-1175-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB153 
50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 91 5.51 18.14 311-1202-2-ND 4,000 19.44/M | CC1206KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 74 4.52 14.88 311-1176-2-ND 4,000 15.95/M | CC1206KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 60 4.02 13.61 311-1204-2-ND 4,000 17.50/M | CC1206KRX7R9BB273 
50 33000pF +10% 311-1177-1-ND 69 4.19 13.82 311-1177-2-ND 4,000 14.81/M | CC1206KRX7R9BB333 
50 39000pF +10% 311-1207-1-ND -70 4.74 16.07 311-1207-2-ND 4,000 20.66/M | CC1206KRX7R9BB393 
50 47000pF +10% 311-1178-1-ND -80 4.85 15.96 311-1178-2-ND 4,000 17.10/M | CC1206KRX7R9BB473 
50 -10HF +10% 311-1179-1-ND 49 2.98 9.80 311-1179-2-ND 4,000 10.50/M | CC1206KRX7R9BB104 
25 -33pF +10% 311-1180-1-ND 1.16 8.19 28.28 311-1180-2-ND 3,000 38.70/M_| CC1206KKX7R8BB334 
16 1.0uF +10% 311-1181-1-ND 1.04 7.43 26.73 311-1181-2-ND 3,000 38.61/M_ | CC1206KKX7R7BB105 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 1.54 10.99 39.55 311-1199-2-ND 4,000 57.13/M_ | CC1206KRX7R6BB125 
Y5V 16 3.3pF +20%+80% 311-1196-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 51.30/M | CC1206ZKY5V7BB335 
NPO 3KV 220pF +5% 311-1182-1-ND 4.54 33.37 120.70 311-1182-2-ND 1,500 184.60/M | CC1812JKNPOEBN221 
1812 X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 3.38 24.81 89.73 311-1183-2-ND 1,000 137.24 | CC1812KKX7RCBB102 


X2Y® Series Surface Mount Ceramic Digi@Reel’ [hex 
EMI Filter Capacitors ® 


Features: * Broadband Filtering and Decoupling: Effective up to 10 GHz and frequencies beyond » Ultra Low ESL: Noise cancellation makes ESL 
reduce from nanohenry to picohenry levels * Bypass: Unlike feedthrough capacitors, X2Y is in bypass, so no DC current limitations * Matched 
Y-caps: Two tightly matched line to ground capacitors in one device * Superior Balance: Temperature and voltage variations balanced of two 
Y-caps * Aging Reliability: Aging effects are equal on two Y-caps Benefits: * Fewer Component in Filtering: Can replace multiple inductors and/ 
or capacitors * Superior Performance in Filtering: Can eliminate both differential and common mode noises * Fewer Component in Decoupling: 
Up to 1:7 replacement of MLCC in power delivering system bypass networks * Superior Performance in Decoupling: Large or small, X2Y 
components exhibit ultra low ESL * Total Cost Savings: Assembly cost savings through reduced component count and placement costs * Board 
Level Design Advantages: Dramatically reduces via drills, which blocks routing Applications: * EMI filtering on DC motors * Filtered connectors 
(airbag connectors, RJ-45 connectors) * High speed data-line filtering * Decoupling of supply-lines in high speed digital circuits * Broadband 
filtering * Amplifier decoupling and EMI suppression * IC Decoupling, on-package, on PCB * DC power line filtering * Data line filtering * EMI 
suppression for DC motors * Sensors * Audio 


GROUND 


Fig. 1 — Dimensions in Inch (mm) Fig. 2 — Reflow Soldering 

Case T A c Case Footprint Dimensions - mm Placement 

Size L w Min. Max. Min. Max. Min. Size A B [J D E Accuracy (mm) 

0603] 0.063 (1.6) 0.033 (0.85) 0.022 (0.55) 0.030 (0.75) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.016 (0.40) 0603 2.30 0.75 0.64 0.51 1.52 +0.20 

0805] 0.079 (2.0) 0.049 (1.25) 0.030 (0.75) 0.037 (0.95) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.028 (0.70) 0805 3.05 1.27 0.89 0.56 2.03 +0.20 

1206| 0.126 (3.2) | 0.065 (1.65) 0.043 (1.10) 0.055 (1.40) 0.010 (0.25) 0.026 (0.65) 0.047 (1.20) 1206 4.06 1.65 1.00 1.02 3.05 +0.25 

1210] 0.126 (3.2) 0.098 (2.5) 0.043 (1.10) 0.067 (1.70) 0.010 (0.25) 0.026 (0.65) 0.047 (1.20) 1210 4.57 2.55 1.00 1.14 4.06 +0.25 

Case Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 

Size Type WV DC Capacitance | Tolerance 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

X5R 10 .22UF +20% 8.75 53.10 174.93 311-1248-2-ND 4,000 187.00/M | CX0603MRX5R6BB224 

10 -33UF +20% 8.75 53.10 174.93 311-1255-2-ND 4,000 187.00/M_ | CX0603MRX5R6BB334 
100 1000pF +20% 4.12 24.99 82.32 311-1259-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB102 
100 1500pF +20% 4.12 24.99 82.32 311-1260-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB152 
100 2200pF +20% 4.12 24.99 82.32 311-1249-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB222 

0603 100 4700pF +20% 4.12 24.99 82.32 311-1250-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB472 

X7R 50/63 10000pF +20% 5.15 31.24 102.90 311-1233-2-ND 4,000 110.00/M_| CX0603MRX7R9BB103 

25 22000pF +20% §.15 31.24 102.90 311-1234-2-ND 4,000 110.00/M | CX0603MRX7R8BB223 
16 47000pF +20% 6.17 37.49 123.48 311-1235-2-ND 4,000 132.00/M | CX06083MRX7R7BB473 
16 56000pF +20% 6.17 37.49 123.48 311-1236-2-ND 4,000 132.00/M | CX0603MRX7R7BB563 
10 -1pF +20% 7.20 43.73 144.06 311-1237-2-ND 4,000 154.00/M_| CX0603MRX7R6BB104 

0805 X7R 100 4700pF +20% §.15 31.24 102.90 311-1238-2-ND 4,000 110.00/M | CX0805MRX7ROBB472 
100 10000pF +20% 311-1239-1-ND 5.15 31.24 102.90 311-1239-2-ND 4,000 110.00/M_| CX0805MRX7ROBB103 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1832 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


YAGEO X2Y® Series Surface Mount Ceramic EMI Filter Capacitors (cont) Reel” 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50/63 15000pF +20% 311-1240-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1240-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R9BB153 
50/63 18000pF +20% 311-1241-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1241-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R9BB183 
25 22000pF +20% 311-1242-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1242-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R8BB223 
0805 X7R 25 39000pF +20% 311-1243-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1243-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R8BB393 
16 47000pF +20% 311-1244-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1244-2-ND 4,000 165.00/M_| CX0805MRX7R7BB473 
16 AF +20% 311-1245-1-ND 8.23 49.98 164.64 311-1245-2-ND 4,000 176.00/M | CX0805MRX7R7BB104 
10 -18yF +20% 311-1246-1-ND 8.23 49.98 164.64 311-1246-2-ND 4,000 176.00/M_| CX0805MRX7R6BB184 
50/63 AF +20% 311-1261-1-ND 10.29 62.48 205.80 311-1261-2-ND 2,500 221.00/M | CX1206MKX7R9BB104 
1206 X7R 16 .22UF +20% 311-1252-1-ND 7.20 43.73 144.06 311-1252-2-ND 2,500 154.00/M | CX1206MKX7R7BB224 
10 A7UF +20% 311-1251-1-ND 8.23 49.98 164.64 311-1251-2-ND 2,500 176.00/M_| CX1206MKX7R6BB474 
4210 X7R 50/63 AF +20% 311-1262-1-ND 10.29 62.48 205.80 311-1262-2-ND 2,500 221.00/M | CX1210MKX7R9BB104 
16 1pF +20% 311-1253-1-ND 9.26 56.23 185.22 311-1253-2-ND 2,500 198.00/M | CX1210MKX7R7BB105 


a 
=~ Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
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Case Dimensions - mm 
Features: * Characteristic of class 2 dielectric * Highest possible capacitance to rated voltage ratio Size L WwW e T ke 
* Built to AEC-Q200 standard Application: * Coupling and bypass filters Termination: ¢ Nickel barrier ee 
Specifications: * Climatic category: 55/125/56 * Insulation resistance @ 25°C >104 Operating 0402 1.00 0.50 1~.4 0.5 
Temperature Range: -55 ~ 125°C 1206 3.20 1.60 25 ~ 75 1.80 max. 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Size Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 X7R 16 -10UF 10% 495-3265-1-ND 13 98 6.75 495-3265-2-ND 10,000 5.00/M B37921C9104K60 
1206 X5R 16 4.7UF 10% 495-3261-1-ND 1.79 13.65 94.50 495-3261-2-ND 2,000 63.00/M B37572C9475K062 


[CDE COnnien MC Series Multilayer SMT Mica RF Capacitors 


Type MC capacitors are the answer for high frequency public-service and military radio communication, flight 
radio and cable television. The natural mica dielectric retains its high-Q to many megahertz, so higher frequency 
applications are limited by the circuit inductance-not the type MC capacitor. FR4 compatibility and natural 


oks 


robustness offer freedom from the thermal cracking found with other RF capacitors. cise iE pimensions: inch (mm) (wax) 
- * - ype lax. 
Features: ¢ Ultra stable-no change in capacitance with frequency, voltage or temperature »* Free from thermal 
cracking * High RF Current dV/dt 20,000 V/us * Very high Q * Very low ESL and ESR * Wave Solderable oe on ae ee oe a) “ (9) 
Specifications: Temperature Range: -55°C ~ 125°C with no voltage derating : (3.2) | | (2.5) | .079 (2.0) |. (1.1) Tape and Reel packaging 
Applications: * MRI RF coils * RF Instruments and Communications * 2-way mobile radio »* Tuned circuits 1812 | .177 (4.5) | .126 (3.2) | .079 (2.0) |.051 (1.3) available with lead time. 
° CATV ° Plasma generators for medical and IC manufacturing 2220 | .224 (6.7) | .197 (5.0) | .079 (2.0) |.051 (1.3) 
Size Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Size Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code | Vdc | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. Code | Vdc | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.0pF +£0.5% 338-1339-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA010D-F 100pF 25% 338-1122-ND 1.68 1.44 1.20 | MC18FD101J-F 
2.0pF +£0.5% 338-1096-ND 1.09 93 .78 | MCO8CA020D-F 120pF 25% 338-1123-ND 1.68 1.44 1.20 | MC18FD121J-F 
3.0pF +0.5% 338-1097-ND 1.09 93 .78 | MCO8CA030D-F 180pF 25% 338-1345-ND 1.79 1.53 1.28 | MC18FD181J-F 
5.0pF +0.5% 338-1098-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA050D-F 500 220pF 25% 338-1124-NDe 1.89 1.62 1.35 | MC18FD221J-F 
10pF £0.5% 338-1099-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA100D-F 1812 300pF 25% 338-1125-ND 2.07 177 1.48 | MC18FD301J-F 
0805 | 100 15pF +5% 338-1100-ND 1.09 93 78 | MCOSEA150J-F 330pF 25% 338-1126-NDe 2.07 177 1.48 | MC18FD331J-F 
20pF +5% 338-1101-ND 1.09 93 78 | MCO8EA200J-F 390pF 5% 338-1127-ND 2.35 2.01 1.68 | MC18FD391J-F 
22pF +5% 338-1102-NDA 1.09 93 78 | MCO8EA220J-F 470pF 45% 338-1128-ND» 2.35 2.01 1.68 | MC18FD471J-F 
27pF 45% 338-1103-ND 1.09 93 .78 | MCO8EA270J-F 400 470pF 25% 338-1121-NDA 2.00 1.71 1.43 | MC18FA471J-F 
30pF 45% 338-1340-NDA 1.09 93 .78 | MCO8EA300J-F 750pF +5% 338-1342-ND 2.21 1.89 1.58 | MC18FA751J-F 
5.0pF +£0.5% 338-1104-NDe 1.37 1.17 .98 | MC12CD050D-F 100pF 25% 338-1348-ND§ 2.46 2.12 1.76 | MC22FF101J-F 
10pF +0.5% 338-1105-NDe 1.37 1.17 .98 | MC12CD100D-F 220pF +5% 338-1349-ND§ 2.89 2.48 2.07 | MC22FF221J-F 
15pF 45% 338-1106-ND» 1.40 1.20 1.00 | MC12ED150J-F 330pF +5% 338-1350-ND§ 3.13 2.68 2.24 | MC22FF331J-F 
18pF 45% 338-1107-ND 1.40 1.20 4.00 | MC12ED180J-F 390pF 25% 338-1351-ND 3.21 2.76 2.30 | MC22FF391J-F 
500 30pF 45% 338-1344-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12ED300J-F 1000 430pF +5% 338-1135-ND 3.21 2.76 2.30_| MC22FF431J-F 
33pF 45% 338-1117-ND« 1.40 7.20 1.00 | MC12FD330J-F 470pF 25% 338-1136-ND§ 3.21 2.76 2.30 | MC22FF471J-F 
ATpF 45% 338-1118-NDe 1.40 1.20 1.00 | MC12FD470J-F 560pF 25% 338-1352-ND§ 3.53 3.03 2.52 | MC22FF561J-F 
62pF +5% 338-1119-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12FD620J-F 2220 1000pF 45% 338-1134-ND§ 4.33 3.71 3.09 | MC22FF102J-F 
4210 68pF +5% 338-1120-NDe 1.40 4.20 1.00 | MC12FD680J-F 1500pF 45% 338-1353-ND§ §.22 4.48 3.73 | MC22FF152J-F 
100pF 45% 338-1116-NDe 1.68 1.44 1.20 | MC12FD101J-F 500pF 25% 338-1132-ND 2.87 2.46 2.05 | MC22FD501J-F 
47pF 15% 338-1114-NDA 1.26 1.08 90 | MC12FA470J-F 500 |  680nF 25% 338-1346-ND 3.22 2.76 2.30 | MC22FD681J-F 
82pF +5% 338-1341-NDA 1.26 1.08 .90 | MC12FA820J-F 750pF 25% 338-1133-ND 3.22 2.76 2.30 | MC22FD751J-F 
100pF 15% | 338-1108-NDA 13711798. | MCI2FAIOIU-F 1o00pF | 25% | 338-1131-NDs 3613.09 2.58 | MC22FD102U-F 
400 150pF 41% 338-1109-ND 3.33 2.85 2.38 | MC12FA151F-F 400 1000pF +5% 338-1129-NDA 3.15 2.70 2.25 | MC22FA102J-F 
150pF 45% 338-1110-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12FA151J-F 2000pF +5% 338-1130-ND 4.17 3.57 2.98 | MC22FA202J-F 
200pF 25% 338-1111-ND 1.51 1.29 1.08 ) MC12FA201J-F |, 338-1354-ND (MCF100VKIT4) Mica Cap Kit 5 each of marked values... . $37.08 
220pF 25% 338-1112-ND 1.51 1.29 1.08 | MC12FA221J-F | + 338-1355-ND (MCF500VKITS) Mica Cap Kit 5 each of marked values $49.43 
240pF 25% 338-1113-ND 1.51 1.29 1.08 | MC12FA241J-F | g§ 338-1356-ND (MCF1000VKIT6) Mica Cap Kit 5 each of marked values $61.98 
MCM and MIN Series Multilayer RF Clad Capacitors 
Types MCM and MIN metal clad PTFE and mica capacitors are top performers for high power applications Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
requiring low inductance at high frequencies. Fig.| VDC | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Features: * 200°C rated with no voltage derating * Low ESR for RF power applications * Nonmagnetic for 12 5% 338-1285-ND 1.42 1.22 1.02 |MINO2-002CC120J-F 
minimal RF loss * High frequency operation into the GHz range ¢ Very low ESL for excellent bypass action 20 5% 338-1289-ND 1.42 1.22 1.02 |MINO2-002CC200J-F 
* Ultra-low dielectric absorption for <32pF ¢ Ultra stable: no change with temperature, voltage and frequency 22 5% 338-1290-NDt 1.42 1.22 1.02 |MINO2-002DC220J-F 
Specifications: * Temperature Range: -55°C ~ 200°C with no voltage derating ¢ Dielectric Strength: 200% 1 300 25 5% 338-1292-ND 1.42 1.22 1.02 | MINO2-002DC250J-F 
of rated voltage for 5 seconds «Insulation Resistance: 1,000MQ/y1F Need not exceed 100,000MOQ at 25°C 33 5% 338-1296-NDt 1.42 1.22 4.02 | MINO2-002DC330J-F 
* Typical Q's: >2,000 35 5% 338-1297-ND 1.42 1.22 1.02 |MINO2-002DC350J-F 
50 5% 338-1302-ND 1.42 1.22 1.02 | MINO2-002DC500J-F 
150 5% 338-1308-NDt 2.37 2.04 1.70 |MINO2-002EC151J-F 
805 (i016) 470 5% | 338-1338-ND+ 5.50 472 3.93 |MCMO1-009EF471J-F 
Niaease 1000) 680 5% | 338-1360-ND 
fo -1360-ND+ 3.78 3.24 2.70 |MCMO01-009EF681J-F 
ene Es) 110 ~ 165 47 .5pF | 338-1312-ND 2.89 2.48 2.07 /MCMO01-009D4R7D-F 
48.16) 4 2 10 5% 338-1313-NDO 2.29 1.97 1.64 | MCM01-009CD100J-F 
| 145 500 33 5% 338-1362-NDO 1.65 1.41 1.18 | MCM01-009DD330J-F 
(3.68) ‘ 68 5% 338-1363-NDO 1.65 1.41 1.18 | MCM01-009ED680J-F 
Y 560 5% 338-1322-ND 4.99 4.28 3.57 |MCMO01-009ED561J-F 
(1.07) -110 ~ 165 1,000 5% 338-1324-NDO 4.31 3.69 3.08 |MCMO01-009ED102J-F 
065 125 (Pt +t 4 5 + 338-1357-ND (MIN3OOVKIT1) Metal Clad Kit 5 each of marked value. $40.13 
4 + AO. 7  338-1358-ND (IMCM500VKIT2) Metal Clad Kit 5 each of marked value. $53.45 
$ 338-1359-ND (MCM1000VKIT3) Metal Clad Kit 5 each of marked value .. $59.63 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1833 


CORNELL 


Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It 
is among the most inert and stable materials in the universe. When used as the 


pusitier Multilayer RF MICA Capacitors — Radial Lead 


is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are 
manufactured by applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are 


Max. 


insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the stacked and secured by brass clips with copper-clad steel leads welded to each clip. co 
ultimate in stability and reliability. The extra mass of the metal acts as a heat sink and enables these capacitors to 078 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally absorb voltage transients up to 100,000 volts per microsecond. Max 
less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight Specifications: d (No Solder) 
nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to frequency which is why Capacitance Tolerance: * Manufacturer's part number letter: DO3 = +1/2 pF Lescol 1.250 (31.75) 
mica capacitors are so useful throughout the RF frequency range. * Manufacturer's part number letter: JO3 = +5% »* Manufacturer’s part number letter: S + .031 (.787) Min. 
Mica capacitors are so efficient that less than 0.05% of the applied volt-amperes FO3=+1% Temperature Range: -55°C ~ 125°C ~ 
Dimensions — Inch (mm) 
Temperature & H Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage | Capacitance Coefficient ppm/°C Max. Max. Max. s d Part No. ul 10 100 | Part No. 
Standard 
_ 1000pF 0~70 “480 (12.2) 400 (10.2) 230 (5.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1048-ND 3.42 2.94 2.45 | CD15FA102J03 
1000pF 0~70 480 (12.2) .400 (10.2) .230 (5.8) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 5.78 4.95 4.13 | CD15FA102F03 
680pF 0-70 470 (11.9) "390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (6) 338-1060-ND 3.14 2.70 2.25 | CDI5FCO81J03 
300 560pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) 210 (5.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.61 2.24 1.87 | CD15FC561J03 
SpF =200 ~ 200 "360 (9.1) "330 (8.4) -190 (4.8) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1064-ND 2.05 1.76 1.47 | CD10CD0S50D03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND 1.01 87 .73 | CD15CD100J03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1068-ND 1.01 87 .73 | CD15CD100D03 
15pF -200 ~ 200 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 2.05 1.76 1.47 | CD10CD150J03 
15pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND 97 84 .70 | CD15CD150J03 
20pF -20 ~ 100 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) -141 (3.6) -016 (.4) 338-1095-ND 1.54 1.33 1.11 | CD10ED200J03 
20pF -20 ~ 100 .450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND 97 84 .70 | CD15ED200J03 
22pF -20 ~ 100 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) -141 (3.6) 016 (.4) 338-1070-ND 1.54 1.33 1.11 | CD10ED220J03 
22pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 1.01 87 .72 | CD15ED220J03 
27pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 1.01 87 .72 | CD15ED270J03 
30pF -20 ~ 100 -370 (9.4) -340 (8.6) 190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 1.54 1.33 1.11 | CD10ED300J03 
30pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND 1.01 87 .72 | CD15ED300J03 
33pF -20 ~ 100 -370 (9.4) -340 (8.6) 190 (4.8) -141 (3.6) 016 (.4) 338-1072-ND 1.54 1.33 1.11 | CD10ED330J03 
33pF -20 ~ 100 -450 (11.4) -360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND 1.01 87 .72 | CD15ED330J03 
39pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 1.01 87 .72 | CD15ED390J03 
47pF =20 ~ 100 450 (11.4) 360 (9.1) “170 (4.3) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1053-ND “99 86 "71 | CD15ED470J03 
68pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND 1.04 90 .75 | CD15ED680J03 
100pF 0~70 .370 (9.4) .350 (8.9) .200 (5.1) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1050-ND 1.90 1.63 1.36 | CD10FD101J03 
100pF 0~70 -460 (11.7) -360 (9.1) 180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 1.04 90 .75 | CD15FD101J03 
120pF 0~70 -460 (11.7) .370 (9.4) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 1.13 97 .81 | CD15FD121J03 
500 150pF 0-70 460 (11.7) 370 (9.4) “190 (4.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1052-ND 1.19 1.02 “85 | CD15FD151J03 
180pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.37 1.18 98 | CD15FD181J03 
200pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.37 1.18 .98 | CD15FD201J03 
220pF 0~70 -460 (11.7) -380 (9.7) -200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1046-ND 1.42 1.22 1.02 | CD15FD221J03 
240pF 0~70 -460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1079-ND 1.52 1.31 1.09 | CD15FD241J03 
270pF 0-70 470 (11.9) 390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1062-ND 1.65 1.42 1.18 | CD15FD271J03 
300pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 1.77 1.53 1.27 | CD15FD301J03 
330pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 1.94 1.67 1.39 | CD15FD331J03 
390pF 0~70 -470 (11.9) -390 (9.9) -210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 2.10 1.80 1.50 | CD15FD391J03 
470pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1043-ND 2.42 2.08 1.73 | CD15FD471J03 
470pF 0-70 640 (16.3) 510 (13.0) 200 (5.1) "344 (8.7) 032 (.8) 338-1089-ND 7.90 1.64 1.36 | CD19FD471J03 
500pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 2.50 2.14 1.79 | CD15FD501J03 
510pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.61 2.24 1.87 | CD15FD511J03 
680pF 0~70 650 (16.5) -510 (13.0) -210 (5.3) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 2.24 1.92 1.60 | CD19FD681J03 
820pF 0~70 .650 (16.5) .510 (13.0) .210 (5.3) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 2.22 1.91 1.59 | CD19FD821J03 
1000pF 0-70 “650 (16.5) 520 (13.2) 220 (5.6) "344 (8.7) 025 (.6) 338-1044-ND 2.37 2.04 1.70 | CD19FD102J03 
1500pF 0~70 .660 (16.8) 520 (13.2) .230 (5.8) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 3.07 2.64 2.20 | CD19FD152J03 
2000pF 0~70 .670 (17.0) 530 (13.5) .240 (6.1) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 3.91 3.35 2.79 | CD19FD202J03 
2200pF 0~70 .670 (17.0) 530 (13.5) .250 (6.4) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 3.92 3.36 2.80 | CD19FD222J03 
2700pF 0~70 .68 (17.3) 54 (13.7) 27 (6.9) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1390-ND NEW! 5.12 4.39 3.66 | CD19FD272J03 
3300pF 0-70 68 (17.3) 55 (14.0) 29 (7.4) "344 (8.7) 032 (.8) 338-1391-ND NEW! 5.91 5.07 4.23 | CD19FD332J03 
3900pF 0~70 .69 (17.5) 56 (14.2) 31 (7.9) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1387-ND NEW! 5.83 5.00 4.17 | CD19FD392J03 
4700pF 0~70 .700 (17.8) .580 (14.7) .350 (8.9) 1344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 6.53 5.61 4.67 | CD19FD472J03 
10000pF 0~70 -800 (20.3) -890 (22.6) -340 (8.6) -438 (11.1) -040 (1.0) 338-1078-ND 14.40 12.35 10.29 | CD30FD103J03 
Miniature 
pF =200 ~ 200 270 (6.9) 190 (4.8) 110 (2.8) 120 (3.0) 016 (.4) 338-1073-ND 179 153 7.28 | CD5CC050D03 
10pF -200 ~ 200 -270 (6.9) -190 (4.8) 110 (2.8) -120 (3.0) 016 (.4) 338-1090-ND 1.28 1.10 -92 | CD5CC100J03 
15pF -200 ~ 200 270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) 120 (3.0) .016 (.4) 338-1083-ND 1.32 1.14 .95 | CD5CC150J03 
20pF -20 ~ 100 270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) 120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.35 1.16 .97 | CD5EC200J03 
500 22pF -20 ~ 100 270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1080-ND 1.44 1.22 1.01 | CD5EC220J03 
30pF =20 ~ 100 270 (6.9) 200 (5.1) “130 (3.3) 120 (3.0) 016 (4) 338-1087-ND T5l 1.30 7.08 | CD5EC300J03 
33pF -20 ~ 100 270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) 120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.56 1.35 1.12 | CD5EC330J03 
47pF -20 ~ 100 .270 (6.9) 210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1084-ND 1.75 1.50 1.25 | CD5EC470J03 
100pF 0~70 270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) 120 (3.0) .016 (.4) 338-1059-ND 2.59 2.23 1.86 | CD5FC101J03 
100pF 0~70 275 (7.0) 175 (4.4) .095 (2.4) 172 (4.4) .016 (.4) 338-1389-ND NEW! 4.47 3.84 3.20 | CD6FC101J03 
SPRA GSX Series SMD Trimmer Capacitors 
P R G U E Specifications: 
G 0 0 D m A fl © Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C © Voltage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC 


«Insulation Resistance: 104 MQ minimum © Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 


Capacitance Q Cut Tape Tape and Reel | Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 
Min. Max. | (ppm/°C) | 10MHz Code Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.5 45 N100 1000 Orange $G2018CT-ND 12.90 111.00 | SG2018TR-ND 590.25/M GSX364 
0.6 9.0 N100 1000 Black $G2017CT-ND 14.70 126.00 | SG2017TR-ND 679.79/M GSX358 
0.8 15.0 N100 1000 Blue $G2019CT-ND 17.90 153.73 | SG2019TR-ND 768.63/M GSX365 
1.0 20.0 N100 1000 Green $G2020CT-ND 23.44 200.94 | SG2020TR-ND 1103.53/M GSX366 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


e Sealed Construction ¢ 4 x 4.5 x 2.7mm 


Features: * Process seal provides protection against contaminants (flux, solvents, 
soldering. 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC _ Insulation Resistance: 10*MOQ 


minimum ¢ Voltage Rating: 100VDC * Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 


t 
0.5 
Color Code 


_] Disk 


etc.) during production. » Designed for vapor phase reflow 


Capacitance (pF) TCC Q (min.) Color Digi-Key Cut Tape Pricing T & R Pricingt | Sprague-Goodman 
Fig.) Min. Max. |(ppm/°C)| 1MHz Code Part No. 8 25 100 700 Part No. 
1 1.4 3.0 0 +200 300 Red Dot$ SG2000CT-ND@ 5.40 23.63 74.25 _ GKG3RO066-07 
2 1.4 3.0 0 +200 300 Red Dot{ $G2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG3R067-07 
3.0 10.0 0 +300 500 White SG2009CT-ND@ 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG10067-07 
+ Marking on bottom of capacitor + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant 


Terminals Approx 


2.69 Flush To Mounting 
Rotor! _“ Surface 


Terminals Approx. 
Flush To Mounting 
Surface 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1834 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SPRAGUE 


* Torque: 0.14 ~ 2.1 oz-in 


GKYB SERIES: « Suitable for reflow soldering * Low mounting profile (only 1.6mm) * Superior setting drift performance. 


Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors 
een) SURFTRIM® Surface Mount GKRP, GKYB and GKY Series 


GKRP SERIES: « Sealed for washability * Low mounting profile * Carrier and reel packaging standard * NPO temperature 
coefficient (up to 10pF max.) * Self resonant frequency above 1GHz Specifications: * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 75VDC * Insulation Resistance: 104MQ minimum « Voltage Rating: 25VDC 


Tuning Tool 


GTT-21-ND (SG2026 - SG2029) . 
GTT-11-ND (SG2026 - SG2029) . 
GTT-9-ND = (SG2021 - SG2025) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Voltage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 
220VDC * Insulation Resistance: 104 MQ minimum « Torque: 25 ~ 100 g-cm (0.35 ~ 1.39 oz-in) 
GKY SERIES: © Designed for reflow soldering * Carrier and reel packaging standard Specifications: * Operating 


Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC « Insulation Resistance: 104MOQ minimum 


Voltage Rating: 100VDC * Torque: 0.14 ~ 2.08 oz-in 


GKRP Series GKYB Series GKY Series 
an r 3Max. 0.70 1.8 Max. 
| ar 1.2 Stator 
am le20 Terminals 
72 approx. flush 
to mount. 
surface 
Rotor 
- 3.3 +! 
= Pad Layout Pad Layout 
to! Lael La 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Goodman 
Min. Max. (ppm/ °C) (1. MHz) Code Part No. D 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GKRP Series 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2026TR-ND 2,000 660.00/M GKRP5RO66 
3.0 10 0 +500 150 = SG2027CT-ND® 8.20 35.88 112.75 $G2027TR-ND® 2,000 660.00/M GKRP 10066 
5.0 20 N750 +500 150 = SG2028CT-ND® 8.20 35.88 112.75 SG2028TR-ND® 2,000 660.00/M GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 = SG2029CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2029TR-ND 2,000 660.00/M GKRP30066 
GKYB Series RoHS Compliant 
1.7 3 NPO +300 300 Brown SG2035CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2035TR-ND 1,000 265.60 GKYB3RO066 
2.5 6 NPO +300 500 Blue SG2036CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2036TR-ND 1,000 265.60 GKYB6RO66 
3.5 10 N750 +300 500 White $G2037CT-ND 2.98 13.04 40.98 $G2037TR-ND 1,000 265.60 GKYB10066 
5.5 20 N1200 +500 300 Red SG2038CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2038TR-ND 1,000 265.60 GKYB20066 
7.5 30 N1200 +500 300 Green SG2039CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2039TR-ND 1,000 265.60 GKYB30066 
GKY Series 
1.7 3 0 +300 500 Brown SG2024CT-ND® 5.20 22.75 71.50 SG2024TR-ND® 1,000 431.60 GKY3RO066 
2.5 6 0 +300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6RO66 
3.0 10 N400 +400 500 White SG2021CT-ND® 5.20 22.75 71.50 $G2021TR-ND® 1,000 431.60 GKY10066 
5.0 20 N900 +400 300 Red SG2022CT-ND® 5.20 22.75 71.50 SG2022TR-ND® 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30 N1200 +500 300 Green SG2023CT-ND® 5.20 22.75 71.50 SG2023TR-ND® 1,000 431.60 GKY30066 
@ RoHS Compliant 
Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 


GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


Features: * Compact size * Most stable TCC for single turn trimmers * Low cost for commercial/industrial applications * Linear capacitance change 
vs. rotation Specifications: ¢ Dielectric Construction: GYA, GYB, GYC, GYD Series: Polypropylene; GZC and GZD Series: Polycarbonate ¢ Voltage 
100WVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC * Operating Temperature: GYA and GYB Series: -40°C 
GZD Series: -40°C ~ 85°C * Contact Resistance: <0.010 Ohm »* Insulation Resistance: >10,000MQ ¢ Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 in.-oz.; 


Rating: 


~ 70°C; GYC, GYD, GZC, 


GYC, GYD, GZC, GZD Series: 0.2-5.5 in.-oz. *Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, GYD Series: 1000; GZC and GZD Series: 200 


Tuning Tool seg0o04-np 


Capacitance Sprague- 
(pF) Tcc Dimensions Color Digi-Key Goodman 
Fig. Min. Max. (ppm/°C) A B c Code Part No. 100 Part No. 
8mm 
1.6 5 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray SG3000-ND 85.25 | GYA5RO00 
2.0 10 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3001-ND 85.25 | GYA10000 
1A 2.0 15 0+400 8.51 7.87 10.2 Blue $G3002-ND 93.50 | GYA15000 a8 
2.2 22 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3003-ND 93.50 | GYA22000 
2.3 27 0+350 8.51 7.87 10.2 Red $G3004-ND 96.25 | GYA27000 
3.0 36 0+300 8.51 7.87 10.2 Violet SG3005-ND 143.00 | GYA36000 7494+ 
1.6 5 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray $G3020-ND 148.50 | GYB5RO00 ® 
2.0 10 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3021-ND 148.50 | GYB10000 
2A 2.0 15 0+400 8.51 7.87 10.2 Blue $G3022-ND 162.25 | GYB15000 
2.2 22 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3023-ND 162.25 | GYB22000 
2.3 27 0+350 8.51 7.87 10.2 Red $G3024-ND 167.75 | GYB27000 
10mm B 
2.0 15 0+400 abl 10.16 10.2 Blue SG3006-ND 1.51 12.90 118.25 | GYC15000 |, \| 
1B 3.0 20 0+400 abl 10.16 10.2 Green $G3007-ND 1.54 13.20 121.00 | GYC20000 (2) 
3.5 40 0+350 ani 10.16 10.2 Clear SG3008-ND 1.47 12.60 115.50 | GYC40000 
4.5 65 0+350 WW 10.16 10.2 Yellow SG3009-ND 1.51 12.90 118.25 | GYC65000 hs | 
2.0 15 0+400 WW 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 2.07 17.70 162.25 | GYD15000 Ir 
2B 3.0 20 0+400 an 10.16 10.2 Green $G3026-ND 2.10 18.00 165.00 | GYD20000 stator PL, 
3.0 40 0+350 ani 10.16 10.2 Clear $G3027-ND 2.24 19.20 176.00 | GYD40000 oat 
4.5 65 0+350 11 10.16 10.2 Yellow $G3028-ND 249 21.30 195.25 | GYD65000 eee 
8.0 80 0+200 1 10.16 11.4 Red $G3010-ND 2.03 17.40 159.50 | GZC80000 
9.0 100 0+400 abl 10.16 11.4 Violet $G3011-ND 3.22 27.60 253.00 | GZC10100 A-8mm 
1B 9.0 120 0+350 WW 10.16 11.4 Orange $G3012-ND 4.80 41.10 376.75 | GZC12100 
10.0 150 0+350 ani 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 5.60 48.00 440.00 | GZC15100 
10.0 180 0+350 W 10.16 12.0 Orange $G3014-ND 6.55 56.10 514.25 | GZC18100 
9.0 100 0+400 WW 10.16 11.4 Violet $G3016-ND 4.06 34.80 319.00 | GZD10100 
2B 9.0 120 0+350 ant 10.16 11.4 Orange $G3017-ND 5.50 47.10 431.75 | GZD12100 
10.0 150 0+350 abl 10.16 12.0 Orange $G3018-ND 6.23 53.40 489.50 | GZD15100 
10.0 180 0+350 WW 10.16 12.0 Orange $G3019-ND 6.97 59.70 547.25 | GZD18100 Mounting Hole Layout 


SGC3 Series Chip Trimmer Capacitors 


Features: 


¢ Ultra miniature size * Constructed with high temperature liquid-crystal polymer for superior durability and low dielectric 
loss * Designed for reflow soldering * Color coded for easy identification * Mountable by an automatic placer * Easy 
adjustment using a conventional screwdriver 


Specifications: 


¢ Insulation Resistance: 104 MQ Min * Torque: 0.14 ~ 1.0 oz-in. * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
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Hole Layout 


Capacitance | Capacitance Temperature Qa DC Working | DC Withstanding | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Sprague-Goodman 
Color (pF min.) (pF max.) Coefficient (ppm/°C) | @ 1MHz Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
Black 12 3 N470 +60 300 100 220 $G9008CT-ND 1.04 1 72. | $G9008TR-ND 431.60 | SGC3S030 
Blue 2.2 6 N470 +60 500 100 220 SG9009CT-ND 1.04 91 72 | SG9009TR-ND 431.60 SGC3S060 
Ivory 3.0 10 N1000 +250 500 50 110 S$G9010CT-ND 1.04 91 72 | SG9010TR-ND 431.60 SGC3S100 
Pink 5.5 20 N1000 +250 500 50 110 $G9011CT-ND 1.04 91 72 | $G9011TR-ND 431.60 $GC3S200 
Green 8.0 30 N1200 +200 500 50 110 $G9012CT-ND 1.04 91 72_| $G9012TR-ND 431.60 SGC3S300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1835 


Ceramic Trimmer Capacitors — TZ03 Series 


thnovator ta Eleetrontes 


Color coded case facilitates identification of capacitance range. Sealed construction prevents the penetration of flux and dust. Cross shaped slot enables automatic adjustment. Specifications: « Insulation Resistance: 10,000MQ minimum » Torque: 


2.0 ~ 15.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C ney 
Dim. in mm 


@1.3F-Type 1.3 F-Type 
@1.2E-Type 1.2 E-Type 


With- Stator/ 

C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Murata 

Fig. | (pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Color Part No. 1 10 100 Part No. 
1 9.0 90.0 + 100/-0% N750 +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1962-ND 93 80 74 TZ03R900E169B00 
1,25 2.3 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Black 490-1973-ND 38 .33 31 TZ03Z2R3F169B00 
1.5 5.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1967-ND 38 33 31 TZ03Z050F169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1969-ND 38 33 31 1Z03Z070F169B00 
27 10.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1971-ND 38 33 31 TZ03Z100F169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde White 490-1965-ND 38 33 31 TZ03T110F169B00 
2 4.2 20.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Red 490-1959-ND 38 33 31 TZ03R200F169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Green 490-1961-ND 38 33 31 TZ03R300F169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Yellow 490-1953-ND 38 33 31 TZ03P450F169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Brown 490-1955-ND 38 33 31 TZ03P600F169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Orange 490-1975-ND 94 81 14 TZ03Z500F169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1963-ND 94 81 14 TZO3R900F169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | N750 +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black 490-1957-ND 94 81 14 TZ03R121F169B00 

=| Tuning Tool for Mantall AGiUStMONts was s.sdiccersredieemeeine adds redaaiie eins sataentenctadidonamadanbeesteities hae adeeesen 490-2607-ND 6.81 - - KMDRO010 
SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZY2 Series Digi@Reel° 


New shape of cover can improve the flux invasion compared 
with current products. Improvement of the adhesion between 
rotor and stator leads superior stability. Unique construction 
with no plastic material provides superior soldering heat 
resistance to maintain excellent characteristic performance 
after reflow soldering. 


Specifications: 
« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 
0.5-5.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


With- Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Part No. 5 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0.5 1.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2009-1-ND 94 82 65 490-2009-2-ND 350.00/M | TZY2Z010A001R00 
0.65 2.5 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2008-1-ND 69 60 48 490-2008-2-ND 257.00/M | TZY2Z2R5A001R00 
1.5 3.0 + 100/-0% NPO +300pm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2005-1-ND 69 60 AB 490-2005-2-ND 257.00/M | TZY2Z030A001R00 
2.5 6.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2006-1-ND 69 60 AB 490-2006-2-ND 257.00/M | TZY2Z060A001R00 
3.0 10.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2007-1-ND 69 60 48 490-2007-2-ND 257.00/M__| TZY2Z100A001R00 
45 20.0 + 100/-0% | N750 +500ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vde 490-2003-1-ND 69 60 AB 490-2003-2-ND 257.00/M | TZY2R200A001R00 
5.5 25.0 + 100/-0% | N750 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2004-1-ND 69 60 AB 490-2004-2-ND 257.00/M | TZY2R250A001R00 
8.0 45.0 + 100/-0% | N1000 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2002-1-ND 84 23 58 490-2002-2-ND 312.00/M__| TZY2K450A001R00 
Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2608-ND 16.09/1 = =— KMDRO60 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZR1 Series 


Unique construction with no plastic material provides superior 
soldering heat resistance to maintain excellent characteristic 


performance after reflow soldering. Harmful materials (lead, etc.) 2 ‘ {Be th 0.15) 
epth 0. 


are not contained in the product. } 17d AA 
ification: 2 15 046((0)) © iA 

Specifications: ; j KO 0.9) | Lo Ff) J 
« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum » Torque: . SS 

0.1-1.0mNm « Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(pF) max. (pF) TC Qa Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

0.55 1.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2012-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2012-2-ND 3,000 | 1571.00/M | TZR1Z010A001R00 
0.7 1.5 + 100/-0% NPO +300ppm/°C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2013-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2013-2-ND 3,000 | 1571.00/M | TZR1Z1R5A001R00 
1.5 4.0 + 100/-0% NPO +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2010-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2010-2-ND 3,000 | 1571.00/M | TZR1Z040A001R00 
3.0 8.0 + 100/-0% N750 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2011-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2011-2-ND 3,000 | 1571.00/M_| TZR1R080A001R00 

Tuning Tool for Manual Adjustment. 490-2609-ND 27.29/1 = = — | KMDR160 


Ceramic Trimmer Capacitors -TZW4 Series Digi@Reel® 


Features: 


Dim. i 
* Extremely high self resonant frequency (more than 3GHz @ 1.5pF 1.6\(Depth 0:6) ge en 
setting) > to ; 25 {i 
* Typical application: Impedance matching for Cellular Base Station : max( } 
Available for pick and place machine. Possible thinner design due to i o6 ' +-3.0—| 
2.5mm low profile 
Cut Tape Tape and Reel 
C min. (max.) C max. Rated Withstanding | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) (pF) Tc Q Voltage Voltage Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 Part No. 
0.4 1.5 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 200min. @ 500MHz, Cmax. 250Vde 550Vde 490-3914-1-ND 5.85 4.95 4.32 | 490-3914-2-ND 1620.00 | TZW4Z1R5A001R00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1836 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZC3 Series 


fanorator th Electrontes 


Color coded stator permits easy identification of 
capacitance and reduces mounting errors. Can be adjusted 
with conventional adjustment tools having a thickness 
of 0.5mm. Designed for automatic placement in surface 
mount applications. Heat resistant resin withstands reflow 
soldering temperatures. Specifications: * Insulation 
Resistance: 10,000MQ minimum * Torque: 1.5-10.0mNm 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min. C max. Rated | standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) TC Qa Voltage | Voltage Color Part No. 5 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Brown 490-1998-1-ND 64 57 45 | 490-1998-2-ND 240.00 TZC3Z030A110R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2000-1-ND 64 57 45 | 490-2000-2-ND 240.00 TZC3Z060A110R00 
1 3.0 10.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1996-1-ND 64 57 45 | 490-1996-2-ND 240.00 TZC3R100A110R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax.| 100Vdc | 220Vde Red 490-1992-1-ND 64 57 45 | 490-1992-2-ND 240.00 TZC3P200A110R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C__| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vdc Green 490-1994-1-ND 64 57 45 | 490-1994-2-ND 240.00 TZC3P300A110R00 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Brown 490-1999-1-ND 64 57 45 | 490-1999-2-ND 240.00 TZC3Z030A310R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2001-1-ND 68 59 47 | 490-2001-2-ND 253.00 TZC3Z060A310R00 
2 3.0 10.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1997-1-ND 64 57 45 | 490-1997-2-ND 240.00 TZC3R100A310R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vde Red 490-1993-1-ND 64 57 45 | 490-1993-2-ND 240.00 TZC3P200A310R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vdc Green 490-1995-1-ND 64 7 45 _| 490-1995-2-ND 240.00 TZC3P300A310R00 
— _| Tuning Tool for Manual Adjustmant .............cecccscunnsecerersommiersesianiesensednenniesetsiunebiaeeetdamneneseaganny 490-2607-ND 6.81/1 = = KMDRO010 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZB4 Series Digi Reel’ 


Color coded case facilitates identification of 
capacitance range. Designed for automatic 
placement in surface mount applications. Can be 
temporarily attached to PCB with adhesives. 


Dim. in mm 
@1.4 


he — y = 
ee i - 4 © 4.0 3.0 
Specifications: E dh hoa Fics a | aa 
¢ Insulation Resistance: 10,000MO minimum A 2 LA Om + 1.2 
¢ Torque: 1.5-10.0mNm * Operating Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C 
With- Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) Tc Qa Voltage Voltage Color Part No. 5 25 100 | Part No. 500 Part No. 
14 3.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Brown 490-1984-1-ND 17 68 .53 | 490-1984-2-ND 159.50 TZB4Z030AA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Blue 490-1986-1-ND 17 68 53 | 490-1986-2-ND 159.50 TZB4Z060AA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1988-1-ND AT 68 .53 | 490-1988-2-ND 159.50 TZB4Z100AA10R00 
40 25.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C |) 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking | 490-1990-1-ND 1.37 1.20 94 | 490-1990-2-ND 283.50 TZB4Z250AA10R00 
1 45 20.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C_| 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1980-1-ND JT 68 53 | 490-1980-2-ND 159.50 TZB4R200AA10R00 
65 30.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Green 490-1976-1-ND Wid 68 53 | 490-1976-2-ND 159.50 TZB4P300AA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vde 110Vde Black+Marking | 490-1982-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1982-2-ND 281.50 TZB4R500AA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1978-1-ND JT 68 53_| 490-1978-2-ND 159.50 TZB4P400AA10R00 
14 3.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Brown 490-1985-1-ND 77 68 .53 | 490-1985-2-ND 159.50 TZB4Z030BA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Blue 490-1987-1-ND AT 68 53 | 490-1987-2-ND 159.50 TZB4Z060BA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1989-1-ND AT 68 53 | 490-1989-2-ND 159.50 1ZB4Z100BA10R00 
40 25.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C |) 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking | 490-1991-1-ND 1.37 1.20 94 | 490-1991-2-ND 283.50 TZB4Z250BA10R00 
2 45 20.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C_| 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1981-1-ND JT 68 53 | 490-1981-2-ND 159.50 TZB4R200BA10R00 
65 30.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Green 490-1977-1-ND JT 68 53 | 490-1977-2-ND 159.50 TZB4P300BA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vde 110Vde Black+Marking | 490-1983-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1983-2-ND 281.50 TZB4R500BA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1979-1-ND ah. 68 53 | 490-1979-2-ND 159.50 TZB4P400BA10R00 
==]. Tuning Koolfon Mantial AGIUSIMON aie rescmsiec ger Ah ce caweuenceceee od Mus esas uamibeces aiih tales eutunaiereen giannis 490-2607-ND 6.81/1 = = KMDRO010 
v ——— 
AV ‘ ‘ ‘ 
E:NV/))‘( Trimmer Capacitors — CTZ3 Series Digi 


Features: Applications: Specifications: Dim. in mm 

° SMD ¢ AV equipment * Rated voltage: 25VDC 

* Small and thin package * Cellular phone * Operating Temperature Range: 

* Wide capacitance range * Cordless phone -40°C ~ 85°C 

«Plus slot (+) suitable for *TCXO * Insulation Resistance: >10*MQ. 

auto-adjustment * Keyless entry * Torque: 10 ~ 150g.cm 
Cut Tape Tape and Reel 
C min. (max.) C max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 

(pF) (pF) Tc Q Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 3 + 100/-0% NPO +500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4699-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4699-2-ND 581.00 CTZ3E-03A-W1-PF 
1.5 5 + 100/-0% NPO +500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4700-1-ND 1.46 1.38 1.14 478-4700-2-ND 538.00 CTZ3E-05A-W1-PF 
1.5 10 + 100/-0% N400 +500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4701-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4701-2-ND 581.00 CTZ3E-10B-W1-PF 
4.5 20 + 100/-0% N750 +500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4702-1-ND 1.46 1.38 1.14 478-4702-2-ND 539.00 CTZ3E-20C-W1-PF 
4.5 40 + 100/-0% N750 +500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4703-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4703-2-ND 581.00 CTZ3E-40C-W1-PF 
4.5 50 + 100/-0% N750 +500ppm/°C 200min. @ 1MHz 478-4704-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4704-2-ND 581.00 CTZ3E-50C-W1-PF 


hence 
VISHAY. BCcomponents 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors 


Capacitance Color 
Code Ring 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE film dielectric for excellent long-term stability 


an 7 - fl Capacitance (pF) Dim.L|) Color Digi-Key Price Each Vishay 
and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and stators i 
separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. Mill Max! (ta) Goda EaniNo! i i 100 500 1,000 Rar! 
Specifications: « Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MOQ minimum « Voltage 0.3 20.2 5, -0.5/43 22 Orange | 2807S505-ND V7 149° 1.35 1.15 1.00 2807S0RSOSNHA4BAA 
fae ii i tanins hf 0.4 +0.2 10, -1/+5 2.2 Black 2807S610-ND 168 #146 1.32 1.12 98 2807SOR610NHB4BAA 

Rating: 100VDC_ * Minimum Q @ 10MHz: 1000 »* Temperature Coefficient: -100 + 100PPM/°C 
~ i i 2 ° i 5 - AQ o 0.5 +0.3 15, -0/+7 2.4 Blue 2807S815-ND® 168 #146 1.32 1.12 98 2807SOR815NHC4BAA 

Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 07403 20'-0/410 | 2.55 G 8078020-ND. 168 146 132 142 98 280781 RO2ONHD4BAA 
«Effective Angle of Rotation: 360° * Operating Torque: 20 - 300g.cm « Ratio of Maximum to ekv: Ore : ren -NDe : : : : : 


Minimum Torque: Within 3:1 @ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1837 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIY! SUSUMU CO., LTD 


PAT0510S 


Thin Film Fixed SMD Attenuators 0254) ‘ jaan 
PAT0510S and PAT1220 Series 0.34 i 8: Ground Terminals 


Specifications: * Attenuation: 0 ~ 10dB * VSWR: 1.3 or less * Frequency Range: 
DC ~ 10GHz »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Impedance: 500 « Rated PAT1220 
Ambient Temperature: 70° 


1, 2: Signal Terminals 


Materials: * Resistor: Nichrome Thin Film * Protection Film: Epoxy Resin ie 3: Ground Terminal 

* Substrate: Alumina * Marking: White Ink * Terminals: Sn Plate (Sn is free from 

lead) 

Attenuation Attenuation Rated Impedance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Type Value (dB) Tolerance Input Power Tolerance Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0 PATOSSOCT-ND 7 2.52 7.23 PATOS5SOTR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-ODB-T10 
1 +0.3dB 32mW +20% @ DC PATO5S1CT-ND 47 2.52 7.23 PATO5S1TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-1DB-T10 
2 PATOSS2CT-ND A7 2.52 7.23 PAT05S2TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-2DB-T10 
3 PATO5S3CT-ND 7 2.52 7.23 PATO5S3TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-3DB-T10 
4 PATO5S4CT-ND AT 2.52 7.23 PATO5S4TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-4DB-T10 
PAT0510S 5 +0.5dB 32mW +20% @ DC PATO5S5CT-ND AT 2.52 7.23 PATOSS5TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-5DB-T10 
6 PATOS5S6CT-ND AT 2.52 7.23 PATOSS6TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-6DB-T10 
7 PATO5S7CT-ND A7 2.52 7.23 PAT05S7TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-7DB-T10 
8 PATO5S8CT-ND A7 2.52 7.23 PATO5S8TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-8DB-T10 
9 +0.7dB 32mW +20% @ DC PATO5S9CT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5S9TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-9DB-T10 
10 PATO5S10CT-ND AT 2.52 7.23 PATO5S10TR-ND | 10,000 45.00/M PAT0510S-C-10DB-T10 
(¢) PAT120CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT120TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-ODB-T5 
1 PAT121CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT121TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-1DB-T5 
2 PAT122CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT122TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-2DB-T5 
3 PAT123CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT123TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-3DB-T5 
4 PAT124CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT124TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-4DB-T5 
PAT1220 5 +0.3dB 100mW 47% @ DC PAT125CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT125TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-5DB-T5 

6 PAT126CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT126TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-6DB-T5 
7 PAT127CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT127TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-7DB-T5 
8 PAT128CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT128TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-8DB-T5 
9 PAT129CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT129TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-9DB-T5 
10 PAT1210CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT1210TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-10DB-T5 


RM Series Metal Film Chip Resistor Networks Digi@Reel” 
0805, 1206, .1% Voltage Divider or Isolated Configurations 


Specifications: 
stance Tolerance: +0.1% 


Resistor Value (Ratio) Chart RM2012 and RM3216 


* Resistance Tracking Tolerance: +.05% Value (Ratio) | Value (Ratio) Value (Ratio) Value (Ratio) | Value (Ratio) 
* TCR ppm/°C: +25ppm 1.0K/1.0K (1:1) 1.0K/9.0K (1:9) 2.0K/10K (1:5) 5.0K/100K (1:20) 10K/60K (1:6) 
¢ PCR Tracking ppm/°C: +5ppm 
1.0K/2.0K (1:2) 1.0K/10K (1:10) 2.0K/20K (1:10) 410K/10K (1:1) 10K/90K (1:9) 
aan pe Tou, 1.0K/3.0K (1:3) 1.0K/20K (1:20) 2.0K/40K (1:20) 10K/20K (1:2) 10K/100K (1:10) 
mm, 
( 1.0K/4.0K (1:4) 1.0K/25K (1:25) 2.0K/50K (1:25) 10K/30K (1:3) 100K/100K (1:1) 
L 2.0 +0.2 3.2 +0.2 
w 1.25 40.2 1.6 +0.2 1.0K/5.0K (1:5) 1.0K/50K (1:50) 2.0K/100K (1:50) 10K/40K (1:4) 100K/200K (1:2) 
T 0.4 +0.1 0.4 +0.1 
. Gesoe To02 1.0K/6.0K (1:6) 1.0K/100K (1:100) 2.0K/200K (1:100)+ 10K/50K (1:5) 100K/300K (1:3) 
b 0.35402 | 0.4402 + Available only in RM3216 Series 
Circuit Element Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Description Type Power (W) Power (W) Part No. a 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
0.1%, 0805 _| (A) Voltage Divider 05 10 RM20A(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM20A(Value)PTR-ND 800.00 RM2012A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 0805 (B) Isolated .05 10 RM20B(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM20B(Value)PTR-ND 800.00 RM2012B-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 _| (A) Voltage Divider .063 125 RM32A(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM32A(Value)PTR-ND 800.00 RM3216A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 (B) Isolated .063 125 RM32B(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM32B(Value)PTR-ND 800.00 RM3216B-(Value)-PBVW10 


0402 / 0603 / 0805 SMD 1% High Power Thin Film Chip Resistors 
RP Series — 1/3, 1/5, 1/6 Watt 


Susumu’s RP series current sensing resistors provide 


sent A a —— 
excellent heat dissipation which allows higher power Temp. Temp. 
handling in smaller package sizes. Their patented structure | WO Be ae NO BR a WO eB aaa 
will not create “hot spots” and evenly distribute heat across Ww iT oe Ae els) lek eT EMG) ere ale) 
the total surface area of the resistor. | : e : : 415 33 68 15 33 68 15 33 468 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Apis Other C 
Maximum Operating Voltage: \/PxR P Our Products ler Company ale) sk) ee ale) eS) Eke Eee) ce 
Value TCR Resistance| Dimensions(mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C | Tolerance | L WwW P U Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1%, 0402, 1/6W 10 ~ 47 0 ~ 200 +1% 1.00 | 0.50 | 0.20 |0.35 | RP10S(Value)FCT-ND 9.63 25.90 59.50 RP10S(Value)FTR-ND /10,000| 105.60/M RP1005S-xxx-F 
1%, 0603, 1/5W -10 ~ 68 0 ~ 200 +1% 1.60 | 0.80 | 0.30 |0.40 | RP16S(Value)FCT-ND 6.88 18.50 42.50 RP16S(Value)FTR-ND |5,000 | 78.20/M RP1608S-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W -10 ~ 10 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25) 0.40 ]0.40 | RP20T(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20T(Value)FTR-ND | 5,000 | 59.50/M RP2012T-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W 12 ~ 100 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25) 0.40 |0.40 | RP20S(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20S(Value)FTR-ND | 5,000 | 59.50/M RP2012S-xxx-F 
1% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0402, 1%, 1/6W, RP Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 1%, 1/3W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RP1005SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 470......... 0... c cece cece cece cence cence eee ee eee eeeneeees $59.95 
RP2012SF-1-KIT-ND 10 each of values 120 ~ 1000 ........ 0. cece cece cece ee eect ee eee eee eeeeeeee $13.95 


Digi-Key® 0603, 1%, 1/5W, RP Series, SMD Resistor Kits 


RP1608SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 680 $49.95 RP2012TF-1-KIT-ND 10 each of values .109 ~ 109 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1838 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIVI SUSUMU CO., LTD 


0402 / 0603 / 0805 SMD 0.1%, 0.02%, 0.05%, 0.5% Thin Film Chip Resistors 
Ultra Precision / Ultra Reliable RG Series - 1/16, 1/10, 1/8 RGH Series - 1/4 Watt 


Using the conventional properties of Thin Film Resistors, SSM has successfully achieved the environmental, 
resistance stability and sustained durability issues that are encountered while operating at higher 
temperatures. We call this “RG” and “RGH” Series (Resistor Great). Higher reliability parts are indispensable 
in the Automotive, Measurement and Medical Industries as quality requirements increase. Susumu provides a 
solution with the RG and RGH Series thin film chip resistors. The RG and RGH series provides excellent TCR, 
Low Current Noise, and Linearity specifications needed in high frequency applications. Tight tolerance allows 
for circuit simplification and the elimination of trim pots which leads to cost savings. 


Digi@Reel® 


SPECIFICATIONS: Performance: Inorganic protective coating assures high reliability, durability and protection 
against heat and moisture. 

Operating Temperature: -55°C ~ 155°C (RG 100% Power at 85°C, RGH 100% Power at 70°C) 

Thermal Derating: The RG series is able to dissipate 100% of rated power at 85°C, RGH Series is 70°C. For 
applications operating above 85°C, the user must derate the resistors in accordance with the derating curve 
listed. 

Applications: Suitable for automotive, measurement devices and any application where accuracy and 
reliability are required. 


Performance of High Reliablity 
Items _ ____Test Conditions Maximum Typical F100 Electrode 
Short Time Overload 2.5 times of Rated Load X 5 seconds +0.05% +0.01% = Resistance Protection 
Load Lif 85°C Rated Load 90 minutes on/ 0.1% 0.01% g Film Film 
baka 30 minutes off Cycle 1000h aaa ae  . (thin film) 
Temperature 85°C, 85%RH 1/10 power loaded 90 min. on/ 0.1% 0.05% @ Alumina 
Humidity Bias 30 minutes off Cycle 1000h eee ue a Substrate 
-55°C (30 minutes)/ Room Temp. (2 minutes)/ Boo r 
A/A Thermal Shock 125°C (30 minutes)/ Room Temp. (2 minutes)/ +0.1% +0.01% a % 0 5085 100 = 155 Wrap around 
Room Temp. (2 min.) no Load 1000 Cycles Ambient Temperature (°C) electrode 
High Temperature 155°C no Load 1000h 0.1% +0.01% 
0.02%, 0402 Series, 1/16W — Resistor Values 0.1%, 0603 Series, 1/10W — Resistor Values 
100 120 150 220 330 510 680 1.0K 1.2K 1.5K 2.2K 47.0 200 475 145K 24K 3.24K 4.7K 7.87K 121K 24.0K 39.2K 68.0K 120K 301K 
110 130 180 270 390 560 820 11K 1.3K 1.8K 2.7K 51.0 220 499 148K 215K 3.3K 475K 8.06K 124K 249K 40.2K 681K 124K 309K 
56.0 221 510 12K 22K 3.32K 4.87K 8.2K 127K 25.5K 41.2K 73.2K 127K 330K 
9 i = i 62.0 240 523 1.21K 221K 34K 4.99K §8.25K 13.0K 27.0K 42.2K 75.0K 130K 332K 
0.02%, 0603 Series, 1/16W — Resistor Values 68.0 249 560 124K 226K 348K 5.1K 845K 137K 274K 430K 768K 140K 
75.0 261 620 1.3K 232K 357K 5.11K 9.09K 14.7K 30.0K 43.2K 80.6K 150K 
1 1 ie a a a et ve oe au aa 82.0 270 604 14K 237K 3.6K 56K 91K 15.0K 301K 47.0K 82.0K 160K 
: : a ‘ : 91.0 300 680 15K 24K 3.65K 5.62K 931K 154K 30.9K 47.5K 84.5K 180K 
' i 100 301 750 154K 243K 3.74K 5.9K 953K 16.0K 31.6K 49.9K 86.6K 200K 
0.02%, 0805 Series, 1/10W — Resistor Values 110 330 820 158K 249K 383K 6.04K 976K 165K 324K 51.0K 90.9K 220K 
120. 360 825 16K 255K 3.9K 619K 10.0K 174K 33.0K 51.1K 91.0K 221K 
100 150220270 390 560750 1.0K 1.2K 1.8K 27K 3.9K 5.6K 7.5K 10K 130 390 887 1.65K 261K 392K 6.2K 10.2K 180K 33.2K 536K 931K 226K 
120, 180 «240 330470 680. 820 1.1K 1.5K 22K 33K 4.7K 68K 8.2K 133 402 910 169K 267K 4.02K 6.8K 105K 187K 348K 56.0K 100K 232K 
150 422 1.0K 18K 27K 412K 6.81K 10.7K 20.0K 35.7K 56.2K 102K 240K 
0.05%, 0603 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 160 430 1.05K 182K 28K 4.3K 7.15K 11.0K 22.0K 36.0K 57.6K 105K 249K 
162. 453 1.07K 1.91K 287K 4.32K 7.5K 11.3K 221K 383K 60.4K 110K 270K 
47 1 180 360 680 13K 27K 51K 100K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 180 470 141K 20K 3.0K 4.64K 7.68K 12.0K 23.2K 39.0K 62.0K 113K 300K 
51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 56K 1.0K 220K 43.0K 820K 160K 
56 110 220 430 820 1.6K 33K 62K 120K 240K 47.0K 91.0K 180K 0.1%, 0805 Series, 1/8W — Resistor Values 
62 120 240 470 910 1.8K 36K 68K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 
68 130 270 510 1.0K 2.0K 39K 7.5K 150K 30.0K 56.0K 110K 220K 47.0 180 475 953 20K 3.32K 549K 10.0K 16.5K 287K 47.5K 82.0K 169K 430K 
75 150 300 560 114K 22K 43K 82K 160K 330K 62.0K 120K 240K 51.0 200 499 1.0K 205K 357K 560K 10.2K 17.8K 30.0K 487K 825K 180K 470K 
82 160 330 620 1.2K 24K 47K 941K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 56.0 220 510 1.02K 22K 3.6K 5.76K 10.5K 18.0K 301K 49.9K 866K 182K 499K 
62.0 240 511 1.05K 221K 3.9K 6.04K 11.0K 191K 31.6K 51.0K 887K 191K 510K 
0.05%, 0805 Series, 1/10 Watt and 0.1%, 0805 Series, 1/4 Watt — Resistor Values 68.0 249 560 140K 232K 3.92K 6.2K 11.3K 20.0K 33.0K 51.1K 90.9K 196K 560K 
75.0 270 562 12K 24K 4.02K 68K 12.0K 21.0K 332K 53.6K 91.0K 200K 620K 
47 91 180 360 680 13K 27K 5.1K 100K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 82.0 300 620 1.21K 249K 4.22K 7.15K 121K 22K 348K 56.0K 100K 220K 680K 
51 100 200 390 750 15K 3.0K 56K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 91.0 316 649 1.3K 255K 4.3K 7.5K 130K 221K 36.0K 56.2K 102K 240K 750K 
56 110 220 430 820 16K 3.3K 6.2K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 100 330 680 133K 261K 432K 7.87K 133K 23.2K 383K 60.4K 110K 249K 820K 
62 120 240 470 910 18K 3.6K 68K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 110 360 698 15K 27K 464K 8.2K 13.7K 24.0K 39.0K 62.0K 115K 270K 910K 
68 130 270 510 10K 20K 39K 7.5K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 120. 374 «= 732, «154K «274K 4.7K 8.25K 14.3K 24.3K 39.2K 64.9K 120K 280K 1.0M 
7 150 300 560 11K 22K 43K 8.2K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 124 390 750 1.6K 294K 4.75K 866K 15.0K 24.9K 402K 66.5K 124K 300K 
82 160, 380,620 1.2K 24K 47K 91K = 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 130 392 820 162K 3.0K 487K 887K 15.4K 255K 43.0K 68.0K 130K 301K 
140 430 845 169K 3.01K 4.99K 9.09K 15.8K 26.7K 45.3K 68.1K 140K 330K 
0.1%, 0402 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 150 453 909 18K 309K 5.1K 9.1K 16.0K 27.0K 464K 75.0K 150K 360K 
160 470 910 182K 33K 5.11K 953K 16.2K 27.4K 47.0K 80.6K 160K 390K 
47 110 = 200 360. Ss 604.-—S 1.0K =1.78K 3.16K 56K 887K 15K 27K 49.9K 76.8K 
499 120 210 374 620 1.05K 18K 33K 59K 91K 16K 28K 51K  80.6K 9 i = i 
51 124 220 390 649 14K 20K 3.6K 6.04K 976K 165K 30K 54.9K 82K 7 0AN2 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 
a ust Sy ee ae A ak aes ea ane uk aren a po 10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 110K 220K 430K 820K 16.0K 33.0K 62.0K 
a 4th Gel Zee: OAR Oe Re Re Ge GG Gade Gein 11.0 22.0 430 820 160 330 620 1.20K 240K 470K 9.10K 18.0K 36.0K 68.0K 
120 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 2.70K 510K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 
75 150 270 499 768 1.37K 249K 43K 681K 12K 21K 37.4K 62K 100K 
82 160 280 510 806 14K 261K 47K 75K 124K 22K 30K 649K 13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 560K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 
ot 165 300 549 890 15K 27K 499K 7.68K 13K 24K 402K 68K 15.0 30.0 560 110 220 430 820 1.60K 3.30K 620K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 
100 178 316 560 887 1.6K 28K 51K 806K 13.7K 249K 43K 68.1K 16.0 330 620 120 240 470 910 1.80K 3.60K 680K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 
105 180 330 590 910 1.65K 3.0K 549K 82K 14K 261K 47K 75K 18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 2.00K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 
Value Range TCR | Max. Oper.| Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description (0) ppm/°C Volt. Lewallen Part No.§ 10 50 200 | Part No.§ Qty. Pricing | Part No. 
RG Series 
0.02%, 0402, 1/16W | 100~2.7K | +5 (V) 25 1.0 | 0.5 | 0.25/0.35 | RG1005V(Value)PCT-ND 106.43 286.38 657.90 | RG1005V(Value)PTR-ND 1,000 | 1232.00 | RG1005V-xxx-P-T1 
0.02%, 0603, 1/16W | 100~4.7K | +5 (V) 75 1.6 | 0.8] 0.3 | 0.4 | RG1608V(Value)PCT-ND 106.43 286.38 657.90 | RG1608V(Value)PTR-ND 1,000 | 1232.00 | RG1608V-xxx-P-T1 
0.02%, 0805, 1/10W | 100~10K | +5 (V) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG2012V(Value)PCT-ND 109.18 293.78 674.90 | RG2012V(Value)PTR-ND 1,000 | 1264.00 | RG2012V-xxx-P-T1 
0.05%, 0603, 1/16W | 47~270K | +10 (N) 75 1.6] 0.8] 03] 0.4 | RG16N(Value)WCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RG16N(Value)WTR-ND 1,000 340.00 | RG1608N-xxx-W-T1 
0.05%, 0805, 1/10W | 47~470K | +10 (N) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG2ON(Value)WCT-ND 30.80 82.88 190.40 | RG20N(Value)WTR-ND 1,000 374.00 | RG2012N-xxx-W-T1 
0.1%, 0402, 1/16W | 47~100K | +25 (P) 25 1.0 | 0.5 | 0.25]0.35 | RG10P(Value)BCT-ND 7.43 19.98 45.90 | RG10P(Value)BTR-ND 5,000 | 85.00/M_ | RG1005P-xxx-B-T5 
0.1%, 0603, 1/10W | 47.0~332K| +25 (P) 75 1.6 | 0.8] 0.3] 0.4 | RG16P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 | RG16P(Value)BTR-ND 5,000 | 65.00/M_ | RG1608P-xxx-B-T5 
0.1%, 0805, 1/8W_ | 47.0~1.0M| +25 (P) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG20P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 | RG20P(Value)BTR-ND 5,000 | 65.00/M_| RG2012P-xxx-B-T5 
0.5%, 0402, 1/16W | 10.0~43.0 | +100 (R) 25 1.0} 0.5 | 0.2 [0.35] RG1OR(Value)DCT-ND 172 4.63 10.63 | RG10R(Value)DTR-ND 10,000] 14.00/M | RG1005R-xxx-D-T10 
0.5%, 0402, 1/16W | 47.0~100K| +25 (P) 25 1.0 | 0.5 | 0.2 |0.35| RG10P(Value)DCT-ND 1.72 4.63 10.63 | RG10P(Value)DTR-ND 10,000} 14.00/M | RG1005P-xxx-D-T10 
RGH Series 
0.1%, 0805, 1/4W 47~470K | +25 (P) 125 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RGH20P(Value)BCT-ND 8.80 23.68 54.40 | RGH20P(Value)BTR-ND 5,000 | 102.00/M | RGH2012-2E-P-xxx-B 
§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart 
0.05%, 0.1%, 0.5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0.05%, 0603, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0.1%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
SSM1608NW-KIT-ND 40 each of all 91 values : SSM1005PB-KIT-ND — 40 each of 81 valUeS Ae... ee eee eeeeeeecceeeeeeeeteeeeeteseeeeeesteeeeeee® $366.30 
RG1608NW-1-KIT-ND 10 each of values 47 ~ 7500 ‘ iai-| 9 i i i 
RG1608NW-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 13.0KQ. $175.95 Digt Key 0.176 0608, iow, RG Series, SMD Resistor Kits $183.15 
RG1608NW-3-KIT-ND 10 each of values 15.0KQ ~ 270KQ... 17595" a me ee eee ee ng ae ne ear Se 5 
Digi-Key® 0.1%, 0805, 1/8W, RG Series, SMD Resistor Kits 
Digi-Key® 0.05%, 0805, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits SSM2012PB-KIT-ND 40 each of 105 valUeS A........eeeccececceeeeeeeeeeenenetteeeeeeeeeeeeeeeees $183.15 
SSM2012NW-KIT-ND 40 each of all 97 values Digi-Key® 0.5%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
RG2012NW-1-KIT-ND 10 each of values 47.00 ~ 9100 SSM1005PD-KIT-ND — 60 each of all 97 ValUCS..........eeeeececceeeeeeeeeeeneeetteeeeeeeeeeeeeeeens $183.15 


RG2012NW-2-KIT-ND 
RG2012NW-3-KIT-ND 


10 each of values 1.0KQ ~ 20.0KQ 
10 each of values 22.0KO ~ 470KQ.. 


& Please see the Digi-Key website for a complete list of the values included in the kits. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


SGI] susuMuU CO., LTD Thin Film Low Resistance Chip Resistors Series 


0402/0805/0815/0830/1206/2512 SMD, 1%, 2% and 5% — 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 Watt 


Susumu’s Thin Film Low Resistance series current Protection Film Ree 
sensing resistors provide excellent heat dissipation pessiance RLO510, RL1220, RL3720, RL3720W, 4 Terminal Type 
which allows higher power handling in smaller pack- RL1632, RL3264 = RL7520W, PRL1632 
age sizes. Their patented structure will not create RL32L4 RL32SW4 
“hot spots” and evenly distribute heat across the total Electrode Wrap around 4 f — W_., re W aaa t 
: ‘Alumina Electrode w Pr a 
surface area of the resistor. $ Y t 
ubstrate L P 
>|P ia + | i 
A specially designed construction assures small e— L | E I] I] 
dimensions and repressed surface temperature Temp] Temp] t l wt EEF L 
increase due to heat radiation and thermal conduction. dT w tL | | | | | 
This construction also minimizes the thermal effects on t —_" Ti ] 
peripheral areas. Patent 2963671. Our Products Other Company 
1%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL0510S Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL3720T/S Series Resistor Values 2%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL1632T Series Resistor Values 
15@ 220 1.0@ ie) 2.20 3.30 47¢ .018 02 022 04 .047 10 -010 012 .015 018 022 
011 .013 016 020 024 
2%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL0510S Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT Series Resistor Values 
15 22 1.0 22 01¢ 015@ 022@ 030 047@ 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264T/S/R Series Resistor Values 
011 0180 025% 033 05% 027 047 082 45 27 a7 
1%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220S Series Resistor Values 0120 02 .028¢ 04 068 033 056 40 18 33 
oo AB eh ge) eatin Aisne aaa) Gane 5%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT Series Resistor Values eS) ees) a2 a2 se) 
120.20 33) 500 75 1.2 62.0 3.30 51 82 .004 .005 .008 2%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264T Series Resistor Values 
13 .22 36 51 82 1.30 2.20 3.6 5.6 el 
15 24 39° 56 91 1.50 24 39 62 10.0 1%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT/S Series Resistor Values sot) ate O18) ob) eee 
2%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220T/S Series Resistor Values .01 02 .050 5 RK} 1%, 2512 Series, 2 Watt — RL3264SW4 Series Resistor Values 
.015 047 10 22 47 001 003 0: 00 009 
022 .05@ 082 18 30@ 68 150 3.300 ‘ 4 005 seer d 
.033@ .056@ 10@ 20 33 82@ 180 4.70 2%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT Series Resistor Values .002 004 006 .008 .010 
.039@ .068@ .12¢ 220 36 1.00® 2.20 10.0 
.047@ .075@ = 15 24 A7@ 130 270 .009¢ 012@ 02 033¢ 0470 -068¢ 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264L4 Series Resistor Values 
01% 015@ 022 .039@ 050 
5%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220T Series Resistor Values HOU LE AE a oe 
GS NETS GS GezCs GENS KEYS «Ss CURES Une 5%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT Series Resistor Values .004 .008 .018 .039 .068 .180 .500 
.011@ .015@ .020@ .025@ .033@ .043@ .051@ .068@ .091@ —-001 2002 003 004 005 006 009 ee O18 s0e2 saat epee seat 
1012@ .016@ .022@ .027@ .036@ .047@ .056@ .075@ - : : 006 012 027 050 100 270 
1%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL1632T/S/R Series Resistor Values 
1%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL3720T/S Series Resistor Values 027.051 10 20 39 75 15 3.0 1%, 1206 Series, 1 Watt — PRL1632 Series Resistor Values 
018 022 047 40 030.0561 2243) 82 16 33 .005 011 020 .036 .056 100 
.033 .062 12 24 AT 91 1.8 3.6 006 012 022 .039 062 
1%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT/S Series Resistor Values .036 .068 13 eae +511 1.0 2.0 3.9 .007 013 024 043 -068 
004 012~««016.=Sti‘<“st(‘<‘TSC“‘é ‘SCOSC*«C* OG 039 «607515 80 AB 24 .008 015 027 .047 .075 
(008 4«.0138~St«Ci«Osti‘<«~*DstéC«<‘S 45 ‘43 68 043 082 16 33 62 1.2 2.4 4.7 .009 .016 .030 .050 .082 
01 015 022 036 068 122 AT 1.00 .047 091 18 36 68 1.3 2h .010 018 033 051 091 
Value TCR Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C L WwW 2 u Part No.§ 10 50 200 Part No.§ Qty. Pricing Part No. 
1%, 0402, 1/8W | .15~ 4.7 0~200 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLOSS(Value)FCT-ND 5.91 15.91 36.55 | RLO5S(Value)FTR-ND 10,000 62.40/M | RLO510S-xxx-F 
2%, 0402, 1/8W | _.15 ~ 2.2 0~200 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLOSS(Value)GCT-ND 5.64 15.17 34.85 | RLO5S(Value)GTR-ND 10,000 59.20/M | RLO510S-xxx-G 
1%, 0805, 1/4W | .10~ 10.0 | 0~200 | 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12S(Value)FCT-ND® 3.44 9.25 21.25 | RL12S(Value)FTR-ND@ 5,000 35.70/M | RL1220S-xxx-F 
.022 ~ .082 | 0~350 RL12T(Value)GCT-ND 5.36 14.43 33.15 | RL12T(Value)GTR-ND 5,000 59.50/M | RL1220T-xxx-G 
9 
27 0808, 1/4W -10~ 10.0 | 0~200 2100) | 128: | 0:40:) 0:40 RL12S(Value)GCT-ND 3.44 9.25 21.25 | RL12S(Value)GTR-ND 5,000 35.70/M | RL1220S-xxx-G 
5%, 0805, 1/4W | .010 ~ .091 | 0~350 | 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12T(Value)JCT-ND 4.13 11.10 25.50 | RL12T(Value)JTR-ND 5,000 44.20/M | RL1220T-xxx-J 
.018 ~ .047 | 0~350 RL37T(Value)FCT-ND® 13.54 36.45 83.73 | RL37T(Value)FTR-ND® 4,000 151.20/M| RL3720T-xxx-F 
We 0815, EW -10 0~200 S784) | 2:00" (0:40: O40 RL37S.10FCT-ND® 13.61 36.63 84.15 | RL37S.10FTR-ND® 4,000 151.20/M | RL3720S-xxx-F 
1%, 0815, 1W .004 ~ .068 | 0~350 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 RL37WT(Value)FCT-ND@ 17.88 48.10 110.50 | RL37WT(Value)FTR-ND@ 4,000 201.60/M | RL3720WT-xxx-F 
= i -10 ~ 1.00 | 0~200 : : RL37WS(Value)FCT-ND® 17.88 48.10 110.50 | RL837WS(Value)FTR-ND® 4,000 201.60/M | RL3720WS- xxx-F 
.018 ~ .047 | 0~350 RL37T(Value)GCT-ND 11.83 31.82 73.10 | RL387T(Value)GTR-ND 4,000 137.60/M | RL3720T-xxx-G 
2%, 0815, V/2W -10 0~200 785) |:2:00: | 0.40: 040 RL37S.10GCT-ND 12.38 33.30 76.50 | RL387S.10GTR-ND 4,000 138.00/M | RL3720S-xxx-G 
2%, 0815, 1W. .01 ~ .068 | 0~350 | 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)GCT-ND 16.50 44.40 102.00 | RL37WT(Value)GTR-ND 4,000 185.60/M | RL3720WT-xxx-G 
5%, 0815, 1W .004 ~ .008 | 0~350 | 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)JCT-ND@ 19.80 53.28 122.40 | RL37WT(Value)JTR-ND@ 4,000 224.00/M | RL3720WT-xxx-J 
1%, 0830, 2W .01 ~ .050 | 0~350 750 | 2.00 | 0.40 | 0.40 RL75WT(Value)FCT-ND® 18.77 50.51. 116.03 | RL75WT(Value)FTR-ND® 4,000 218.40/M | RL7520WT-xxx-F 
i i‘: 10 ~ .47 0~200 ‘ : i . RL75WS(Value)FCT-ND® 19.32 51.99 119.43 | RL75WS(Value)FTR-ND® 4,000 218.40/M | RL7520WS-xxx-F 
2%, 0830, 2W. .009 ~ .068 | 0~350 | 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)GCT-ND 18.56 49.95 114.75 | RL75WT(Value)GTR-ND 4,000 209.60/M | RL7520WT-xxx-G 
5%, 0830, 2W .001 ~ .009 | 0~350 | 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)JCT-ND® 21.18 56.98 130.90 | RL75WT(Value)JTR-ND® 4,000 240.00/M | RL7520WT-xxx-J 
.027 ~ .030 | 0~350 RL16T(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)FTR-ND® 5,000 136.00/M | RL1632T-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W | .033 ~ .051 | 0~200 | 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16S(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16S(Value)FTR-ND@ 5,000 136.00/M | RL1632S-xxx-F 
.056 ~ 4.7 | +100 RL16R(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16R(Value)FTR-ND® 5,000 136.00/M | RL1632R-xxx-F 
2%, 1206, 1/2W | .010 ~ .024 | 0~350 | 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16T(Value)GCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)GTR-ND® 5,000 136.00/M | RL1632T-xxx-G 
.027 0~350 RL32T.027FCT-ND® 28.05 75.48 173.40 | RL32T.027FTR-ND® 5,000 340.00/M | RL3264T-xxx-F 
1%, 2512, 1W .033 ~ .047 | 0~200 | 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32S(Value)FCT-ND® 28.05 75.48 173.40 | RL32S(Value)FTR-ND@ 5,000 340.00/M | RL3264S-xxx-F 
.056 ~ .47 | +100 RL32R(Value)FCT-ND® 28.05 75.48 173.40 | RL32R(Value)FTR-ND® 5,000 340.00/M | RL3264R-xxx-F 
2%, 2512, 1W .010 ~ .022 | 0~350 | 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32T(Value)GCT-ND@ 28.05 75.48 173.40 | RL32T(Value)GTR-ND®@ 5,000 340.00/M | RL3264T-xxx-G 
001 +300 RL32SW4.001FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL32SW4.001FTR-ND@ 5,000 | 1020.00/M | RL3264SW4-001M-F-T5 
1%, 2512, 2W .002 ~ .004 | +200 6.40 | 3.20 | 2.70 | 0.50 | RL32SW4(Value)FCT-ND@ 44.70 128.35 350.32 | RL82SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M| RL3264SW4-xxxM-F-T5 
.005 ~ .010 | +100 RL32SW4(Value)FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL82SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M | RL38264SW4-xxxM-F-T5 
1%, 2512. 1W .003 ~ .005 | +100 6.40 | 3.20 | 0.60 | 0.50 RL32L4(Value)FCT-ND® 37.30 107.10 292.32 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 850.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
2 -006 ~ .500 | +50 : i é 7 RL32L4(Value)FCT-ND® 37.30 107.10 292.32 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 850.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
.005 ~ .009 | 0~350 
1%, 1206, 1W Oe8 ~ eet on, 3.20 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | PRL1632(Value)FCT-ND® 9.04 26.06 62.55 | PRL1632(Value)FTR-ND@ 1,000 216.00| PRL1632-xxx-F-T1 
.056~.100 | +50 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart # RoHS Compliant 


1%, 2 and 5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 1%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Kit 
RL1220SF-1-KIT-ND@ 10 each of values .109 ~ 10.00.......... 


Digi-Key® 2%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Ki 
RL1220SG-1-KIT-ND® 10 each of values .0220 ~ 10.00 


Digi-Key® 1, 2 and 5% 0805, 1/4W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM1220-KIT-ND 40 each of 31 values A® 


$109.15 


Digi-Key® 1%, 0815, 1W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 


SSM3720W-KIT-ND 30 each of 20 values A®..... 0.2... cece cece eee ere eee tet eet ee eet eeee tenes $90.65 
Digi-Key® 1, 2 and 5%, 0830, 2W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM7520W-KIT-ND 30 each of 16 values A®..... 20... e cece eee e eee ete et et eset este eee $127.65 


A Please see Digi-Key website for a complete list of values included in the kits. # RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1840 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGN!1 SUSUMU CO., LTD 
SMD Power Dividers Digi@Reel° 


Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Excellent high frequency characteristics from DC ~ 20GHz 


Dimensions —- mm 
Type L WwW a b 1 Pie 
PS1608 (G) 16 0.8 0.4 0.3 } Output1 =” 
PS2012 (G) 2.0 4.25 0.4 03 P Output 2 
PS3216 (G) 3.2 1.6 0.3 0.35 
Frequency Distribution Input or Output VSWR Attenuation Tolerance Input Power Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Type Range Deviation 1.3 or Less 1.5 or Less 620.5dB 61.00B Typ. Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 Part No. 
PS1608 | DC~20GHz | Within 0.3dB | DC ~<10GHz 10 ~ 20GHz DC ~ < 10GHz 10 ~20GHz | 100mW | 200mW | 408-1093-1-ND 2.28 19.50 130.00 | 408-1093-2-ND 780.00/M | PS1608GT2-R50-T5 
PS2012 | DC ~17.5GHz | Within 0.3dB | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | 125mW | 250mW | 408-1094-1-ND 3.85 33.00 220.00 | 408-1094-2-ND 1320.00/M | PS2012GT2-R50-T5 
PS3216 | DC~15GHz | Within 0.3dB | DC ~<10GHz 10 ~ 15GHz DC ~ < 10GHz 10~15GHz | 250mW | 500mW | 408-1095-1-ND 5.95 51.00 340.00 | 408-1095-2-ND 2040.00/M | PS3216GT2-R50-T5 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip Digi@Reel” 


Resistors — High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt Adie te ries mee ll 


Why RR Series has lower current noise Specifications 


Susumu has been manufacturing thin film resistors since 1986 and is the primary thin film supplier in the world. Susumu’s Number One status in 


thin film resistors can be attributed to the sales of the RR series thin film chip resistors. The RR series offers excellent TCR tolerances, Linearity Resistance material of RR Series Resistance material of Thick Film 
specifications and Low Current Noise. These specifications contribute to circuit simplification, and cost savings as they eliminate the need for Ni-Cr Alloy Metal and Insulator Composite 
trimmer pots in the circuit for adjustment. Current flow is Current flow is 
Electrode practically even not even 
| A Resistance Protection 
ul (thin film) 
eal ir Alumina 
‘ P Substrate 
ae hf Wrap around 
electrode 
-1%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
107 232 432 825 1.3K® 2.67K® 4.22K 7.68K® 17.4K@ 42.2Ke 60.4K@ 127K® 
1100 261 470® 845 1.6K 2.7K 4.3Ke 7.87K® 27.0K® 43.0K® 68.1K® 130K@ 
120 267@ 475@ 887¢ 1.82K® 3.6K® 4.32K® 8.45K® 30.9K 43.2K@ 76.8K@ 215K® 
147 270 523@ 1.07K® 2.1K 3.65Ke 4.75K@ 9.1K 31.6Ke 47.0K® 82.0K 221K 
150@ 300 549@ 1.15K® 2.26K® 3.74K® 5.11K® 9.76K® 32.4Ke 47.5K® 90.9K@ 270K® 
162 348@ 560 1.18K® 2.37K® 3.83Ke 5.9Ke 11.0K@ 34.8Ke 51.0K® 95.3K 
180® 357 562 1.2K@ 2.4K 3.9Ke 6.04K@ 12.4K@ 35.7K® 51.1K® 113K@ 
2200 4220 604@ 1.21K® 2.55K® 3.92K® 6.8Ke 14.3K® 36.0K® 53.6K@ 120K® 
2210 430 820 1.24K@ 2.61K® 4.12Ke 7.5K@ 16.0K@ 39.0K® 56.0K® 124K@ 
-1%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
102 300 562 1.69K® 3.57K® 6.2K 13.7K® 24.0K@ 47K@ 102K@ 680K® 
110 3010 698¢ 1.8K® 3.6K 7.A5K® 14.3K® 25.5Ke 47. 5K® 110K® 
124@ 316@ 732 1.82K® 3.9K 7.87K® 15.4K® 26.7K® 51.0K@ 124K@ 
127 324 750 1.91K® 3.92K 8.25Ke 15.8K® 27.0K@ 51.1K® 169K® 
140 330 909® 2.05K® 4.3K@ 8.66K® 16.0K® 28.7K® 62.0K@ 182K@ 
150 3920 1.07K@ 2.15K 4.32K® 9.1Ke 16.2K® 33.0K@ 66.5K® 191K 
1620 470® 1.15K 2.21K® 4.64K@ 9.53K® 17.4K 34.8Ke 68.0K 196K@ 
180 475@ 1.21K®@ 2.55K® 4.75K® 10.2K®@ 18.0K® 36.0K@ 68.1K® 301K® 
196 499@ 1.3K@ 2.7K® 4.87K® 10.5K® 19.1K® 36.5K® 75.0K@ 390K 
240 511 1.6K 2.94Ke 5.49K® 11.0K®@ 21.5K® 38.3Ke 82.0K® 430K® 
267 549@ 1.62K@ 3.09K® 6.04K® 11.3K® 22K 46.4K® 86.6K@ 649K® 
-5%, 1/20 Watt - Series 0201 — Resistor Values 
47 100 130 470 3.3K 4.3K 5.6K 8.2K 
82 120 220 560 3.9K 4.7K 6.8K 
5%, 1/16 Watt - Series 0402 — Resistor Values 
10® 51® 150 3300 680 1.62K$ 2.87KOF 4.99K@$ 8.06KOF 13.0K®@ 23.2K@E 40.2K$ 64.9Ko+ 
15@ 56@ 160 33204 750 1.8K® 3.0K 5.1K@ 8.2Ke 13.7K$ 24.0K 43.0K@ 68.0K 
20 56.20 16904 360 820 1.87K$ 3.16KO 5.36KO$ 8.A5KOF 14.7KO$ 24.9KOE 45.3KO$ 75.0K® 
22 62 180 390 825F 1.96KOF 3.3K 5.49K@$ 9.09K@+ 15.0K® 25.5KOE 47.0K® 82.0K@ 
240 68 200 40204 910 2.0K 3.32Ko$ 5.6K@ 9.1K® 15.4KO$ 27.0K@ 49.9KO$ 86.6Ko+ 
27¢ 75¢@ 220 430 1.0K® 2.1KO$ 3.6K 5.62K@$ 10.0K@ 16.0K 28.7KOE 51.0K® 90.9Ke+ 
30 820 240® 470® 1.1K® 2.2Ke 3.74KO$ 5.76K® 10.5K@$ 18.0K® 30.0K@ 56.0K® 100K@ 
33¢ 100 2494 4994 1.2K® 2.31KO$ 3.9K 6.04KO$ 10.7K@$ 18.2K$ 33.0K® 56.2K@t 
36 110 2554 510® 1.21K@$ 2.4Ke 4.02K$ 6.2Ke 11.3K®@ 18.7KO$ 33.2K@$ 57.6K@t 
39¢ 120 270 560 1.3K® 249KOE 4.3Ke 6.49K@E 12.0K 20.0K® 36.0K 59KOF 
47@ 130 287+ 620 15Ke 2.55KOt 4.53K¢ 6.8Ke 12.1KOt 21KO$ 36.5KO¢ 60.4KO+ 
49.90 1370 300 64904 1.6K 2.7K® 4.7K® 7.5Ke 12.4K@$ 22.0K® 39.0K@ 62.0K® 
-5%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
10 27¢ 51.10 133@ 274@ 470® 820® 1.4K® 2.32K@ 3.4Ke 4.99K@  6.98K® 10.5K® 16.2K@ 24.0K® 36.0K@  56.2K® 100K@ 220K® 
11@ 30 54.90 147 280 475@ 825@ 1.47K@ 2.37K® 3.48Ke 5.1K® 7.A15K® 10.7K@ 16.5K® 24.3Ke 36.5K@  59.0K® 102K® 221K 
11.8 33¢ 56@ 150® 300 499@ 845 1.5K® 2.4KO 3.57K® 5.11K®@  7.32K® 11.0K®@ 16.9K® 24.9K® 37.4K@ 60.4K® 107K 240K® 
12@ 33.20 56.20 154@ 3010 510® 910® 1.54K@ 2.43K® 3.6Ke 5.23K@ 7.5Ke 11.3K@ 17.4K 26.1Ke 39.0K@  61.9K® 110K® 243Ke 
12.1 34 60.40 160 330 560 976@ 1.6K® 2.49K® 3.65K® 5.36K@ 7.87K® 11.5K 17.8K@  27.0K® 40.2K@ 62.0K® 113K@ 249K® 
12.4@ 35.7@ 62¢ 165@ 3320 5620 1.0K 1.62Ke 2.55K 3.74K@ 5.49K@ 8.06K® 12.0K@ 18.0K® 27.4K@ 43.0K® 66.5K® 118K® 255K 
13@ 360 68¢ 1800 340® 590® 1.02K® 1.69K®@ 2.61K® 3.9Ke 5.6K 8.2Ke 12.1K® 18.2K® 28.0K@ 43.2K® 68.0K® 120K@ 270K® 
15@ 37.40 68.1 182 3480 604@ 1.07K 1.78K@ 2.67K® 3.92Ke 5.62K 8.25Ke 12.4K®@ 18.7K® 28.7K@ 44.2K® 68.1K® 124K® 284K 
16@ 38.3 75@ 2000 357@ 619 1.1K® 1.8K® 2.7K® 4.02K® 5.76K@ 8.45K® 12.7K® 19.1K® 29.4K@ 47.0K® 69.8K® 130K@ 300K® 
16.9@ 39¢ 82¢ 210 360 6200 1.13K® 1.82K@ 2.74K® 4.12Ke 5.9K® 8.66K® 13.0K@ 19.6K® 30.0K@  47.5K® 73.2Ke 140K® 301K 
18@ 39.2 82.50 215 365@ 634@ 1.15K® 1.87K®@ 2.80K@ 4.22K® 6.04K® 8.87K® 13.3K®@ 20.0K@ 30.1K®  48.7K® 75.0K® 147K@ 309K® 
20 40.20 91¢ 220 390 649@ 1.18K® 1.96K@ 2.87K 4.3Ke 6.19K®  9.09K@ 13.7K@ 20.5K® 30.9K@  49.9K® 78.7K 150K® 324K 
20.5% 41.20 100 2210 392@ 680@ 1.2Ke 2.0K 3.0K® 4.42K® 6.2K 9.1K® 14.0K®@ 21.0K@ 31.6K® 51.0K@ 80.6K® 160K@ 330K® 
21.5¢ 43@ 110 2260 402 6810 1.21K® 2.1Ke 3.01K® 4.53K@ 634K® 9.31K® 14.3K@ 21.5K® 32.4Ke 51.1K@  82.0K® 165K® 332K 
22 47@ 120 2320 4220 698¢ 1.24K@ = 2.15K@ 3.09K@ 4.64K® 649K® 9.53K@ 14.7K® 22.0K@ 33.0K® 52.3K 84.5K® 178K@ 357K 
22.10 47.5 121 240 430 als 1.27K®@ 2.2K 3.16K 4.7K® 6.65K@® 9.76K@ 15.0K®@ 22.1K® 33.2Ke 53.6K@  90.9K® 180K® 360K® 
24¢ 49.90 124@ 267 432 750® 1.3K® 2.21K® 3.3Ke 4.75K® 6.8K 10.0K® 15.8K® 22.6K@ 34.0K® 54.9K@  91.0K® 200K 
24.9@ 51@ 130 270 4640 806® 1.37K 2.26Ke 3.32K® 4.87K@  6.81K® 10.2Ke 16.0K@ 23.2K® 34.8K 56.0K@  95.3K® 210K® 
@ ROHS Compliant —_$ Not available in assortment kits (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1841 


THIN FILM TECHNOLOGY 


SGIV1 SUSUMU CO., LTD 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip Resistors 
High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt (Cont.) 


-5%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 


10® 30 82.50 220 560 1.58K®@ 3.0K 5.11K® 10.2K® 19.6K® 36.5K@ 71.5K® 187K@ 499K® 
1¢ 30.1 86.60 226 576@ 1.6K® 3.01K® 5.36K@ 10.5K® 20.0K® 37.4K® 73.2K@ 191K 510K® 
11.5@ 30.9¢ 88.7 232¢ 590 1.65K 3.09K® 5.49K® 11.0K@ 21.0K@ 39.0K@ 75.0K® 200K@ 549K® 
12@ 32.4 91¢ 240 6040 1.69K®@ 3.16KO 5.6K@ 11.3K@ 21.5K® 39.2Ke 80.6K@ 205K® 560K 
12.4 330 100® 249@ 6200 1.78K® 3.24Ke 5.62K@ 11.5K@ 22.0K® 40.2Ke 82.0K@ 210K® 604K 
13@ 34.80 107@ 255¢ 649@ 1.8K@ 3.3Ke 5.76K® 11.8K® 22.1K® 41.2K@ 82.5Ke 220K@ 620K® 
13.3 35.7 110@ 267 6800 1.82K@ 3.32Ke 5.9Ke 12.0K 23.2K® 43.0K® 84.5Ke 226K® 665K 
14.30 36@ 120@ 270 681@ 1.87K@ 3.4Ke 6.04K® 12.1K® 23.7K® 44.2Ke 86.6Ke 232Ke 680K® 
14.7@ 39¢ 121@ 280 750® 1.91K®@ 3.48KO 6.19K® 12.4K@ 24.0K® 45.3Ke 88.7K 240K® 715K® 
15@ 40.20 124@ 287¢ 8200 1.96K®@ 3.6Ke 6.2K 12.7K®@ 24.3Ke 47.0K® 90.9K® 249Ke 750K® 
16 41.20 127@ 300 887@ 2.0K 3.65K@ 6.65K® 13.0K® 24.9K® 47.5K® 91.0K@ 255K® 820K® 
16.5 43¢ 130@ 309@ 910 2.05K® 3.74K@ 6.8K 13.3K® 25.5K@ 48.7K 95.3Ke 270K® 887K® 
17.40 47@ 133¢ 316 976@ 2.1K® 3.83Ke 6.81K® 13.7K® 26.1K 49.9K® 100K® 280K® 910K® 
17.8@ 47.5 140@ 330 1.0K 2.15K® 3.9Ke 6.98K® 14.0K® 26.7K® 51.0K@ 102K@ 300K® 931K® 
18@ 49.9® 143¢@ 3320 1.1K® 2.2K 3.92Ke 7ASK® 14.3Ke 27.0K® 51.1K® 105K® 301K® 1.0M@ 
19.6@ 51@ 147@ 360 1.13K® 2.21K® 4.02K® 7.5K® 14.7K®@ 27. 4K® 53.6K@ 110K® 330K® 
20 54.90 150@ 365 1.15K® 2.26K@ 412Ke 7.87K® 15.0K® 28.7K® 54.9K@ 115K 332K 
20.5 56@ 160@ 390 1.18K® 2.32Ke 4.3K 8.06K® 15.4K 30.0K® 56.0K@ 118K® 357K® 
21.50 56.20 162@ 392@ 1.2K 2.37K® 4.32Ke 8.2Ke 15.8K 30.1K® 56.2K@ 120K® 360K® 
22@ 60.40 165@ 412® 1.21K® 2.4Ke 4.42K@ 8.25Ke 16.0K® 30.9K® 57.6K® 121K 365K® 
22.6 61.9 174@ 430 1.27K® 243Ke 4.53Ke 8.45Ke 16.2K 31.6K@ 59.0K@ 130K® 374K@ 
24@ 62 178@ 470® 1.3K® 2.49K® 4.64K@ 8.87K@ 16.5K® 32.4K® 60.4K® 140K@ 390K® 
24.90 68 180® 475@ 1.33K® 2.55K® 4.7K® 9.09K 16.9K® 33.0K@ 62.0K@ 143K® 402K@ 
25.50 69.80 182@ 499@ 1.37K® 2.61K® 4.75K@ 9.1Ke 17.4K@ 33.2K® 64.9K 150K@ 412K® 
27¢ 75 200® 510® 1.40K® 2.7K® 4.87K® 9.53K® 18.0K® 34.8Ke 66.5K® 160K® 430K@ 
27.4% 80.60 205@ 523@ 1.5K® 2.8K 4.99K@ 9.76K@ 18.7K 35.7K® 68.0K® 178K@ 470K® 
29.40 82 215¢ 549@ 1.54K® 2.94Ke 5.1K® 10.0K® 19.1K® 36.0K@ 68.1K® 180K® 475K® 
Value Maximum 
Range TCR | Operating Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description (Q) ppm/°C| Voltage (V)| L Ww P T Part No.t 10 50 200 Part No.t Qty. Pricing | Part No. 
-1%, 0603, 1/16W |107~ 270K} +25 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | RRO8P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 RRO8P(Value)BTR-ND 5,000 64.60/M | RRO816P-xxx-B 
-1%, 0805, 1/10W  |102~ 680K} +25 100 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RR12P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 RR12P(Value)BTR-ND 5,000 64.60/M | RR1220P-xxx-B 
-5%, 0201, 1/20W 47 ~ 8.2K +25 15 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.23 | RRO3P(Value)DCT-ND@ 3.03 8.14 18.70 RRO3P(Value)DTR-ND® 5,000 30.60/M | RRO306P-xxx-D 
10 ~ 82 +100 RRO5R(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 RRO5R(Value)DTR-ND 10,000 8.82/M | RRO510R-xxx-D 
BU OA02 TE 100~100K| +25 = 1:00;,|/'0:80: |) 0:20). | 0:35 RRO5P(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 RRO5P(Value)DTR-ND 10,000 8.82/M | RRO5S10P-xxx-D 
10~91 +50 RRO8Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RRO8Q(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RR0O816Q-xxx-D 
5%, 0603, 1/16W 100 ~ 360K| +25 a BGO} | OIEO, | 20:808.|. O80 See cero 1.40 3.77 8.67 SR eE LHe 5,000 11.16/M | RRO816P-xxx-D 
10~91 +50 RR12Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RR12Q(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RR1220Q-xxx-D 
5%, 0805, WOW | oq 4.0m] +25 100 | 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | pey2P(value)DCT-ND 140 377 867 CREE VALS Ore ND 5,000 | 11.16/M | RR1220P-xx-D 


+ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistor Value Chart. @ RoHS Compliant 


.1% and .5% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits - RoHS Compliant 


Digi-Key® .1%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® .5%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® .5%, 0805, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 

RRO816PB-4-KIT-ND 10 each of values 15.4KQ ~ 75.0KQ .... $59.95 RRO816QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 91.00.......... $13.95 RR1220QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 910............ $12.95 

RRO816PB-5-KIT-ND 10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ..... $49.95 RR1220PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.6KQ........ $15.95 
RRO816PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 8060......... $15.95 

Digi-Key® .5%, 0201, 1/20W, RR Series, SMD Resistor Kits RR1220PD-2-KIT-ND 10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ...... $15.95 
RRO816PD-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 4.75KQ.. . $15.95 

RRO306PD-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 8.2KQ. ........... $9.95 RR1220PD-3-KIT-ND 10 each of values 6.04KO ~ 24.3KQ. .... $15.95 
RRO816PD-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ..... $15.95 

Digi-Key® .5%, 0402, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits RR1220PD-4-KIT-ND 10 each of values 24.9KO ~ 110KQ..... $15.95 

AROSIORDALKIT:ND. AD eachnotvahiee 10.00 /=782.00: ga.g5 RROB16PD-4-KIT-ND 10 each of values 18.2K0 ~ 68.1KQ.... $15.95 RR1220PD-5-KIT-ND 10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ........ $9.95 

RROS510PD-1-KIT-ND 10 each of values 1009 ~ 4.3K. .. $9.95 RRO816PD-5-KIT-ND 10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ..... $12.95  SSM1220PD-KIT-ND 60 each of 161 values A.............2.. $183.15 

RRO510PD-2-KIT-ND 10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ......... $7.95 SSMO816PD-KIT-ND 60 each of 125 values A................ $183.15 A Please see Digi-Key website for a complete list of values included in kit. 


ee chinFiim High Frequency Surface Mount 
Thin Film Chip Resistors (up to 20GHz) 


FC Series Chip Resistors are designed with low internal 
reactance. They function as almost pure resistors on a 
very high range of frequencies. The specialized laser edge 
trimming allows for precision tolerances of 0.1%. 


Features: ¢ Excellent frequency response up to 20GHz 
* Edge-trimmed block resistors * Small internal reactance 
(<10mQ) * Low TCR of + 25ppm/°C 


Applications: * Low-noise amplifiers * High-speed routers 
* Attenuation circuitry * High-frequency line termination 


F 7 Dimensions - mm 
Ss ificati 2° TCR: 25 /°C * Tol 1+ 0.1% 
Py Stability: 500ppm; ORD EI @ 70 °C. + Operating Case Length Width Thickness Top Pad Bottom Pad (Wraparound Only) 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Resistive Element: Size (L) (W) (7) (D) (E) 
Passivated Nichrome » Substrate Material: High Purity 0402 1.016 0.508 0.381 0.305 0.381 
Alumina (99.6%) 0603 1.626 0.813 0.381 0.305 0.381 
Resistance| Rated Rated Power Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel _| Vishay Thin Film 
Fig. | Description (Q) Voltage (V) | Max. @ 70°C Termination Part No. i 25 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1A | 0.1%, 0402 50 30 50mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0402-S0BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-50BFTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E50ROBTBST1 
1B | 0.1%, 0402 50 30 50mW Wraparound Lead FC0402-50BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-50BWTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E50ROBST1 
1A | 0.1%, 0402 100 30 50mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0402-100BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-100BFTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E1000BTBST1 
1B | 0.1%, 0402 100 30 50mW Wraparound Lead FC0402-100BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-100BWTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E1000BST1 
1A | 0.1%, 0603 50 50 125mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FCO603-S0BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-50BFTR-ND 1,000 910.00 | FCO603ES50ROBTBST1 
1B | 0.1%, 0603 50 50 125mW Wraparound Lead FC0603-50BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-50BWTR-ND 1,000 910.00 | FCO603E50ROBST1 
1A | 0.1%, 0603 100 50 125mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0603-100BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-100BFTR-ND 1,000 910.00 | FCO603E1000BTBST1 
1B | 0.1%, 0603 100 50 125mW Wraparound Lead FC0603-100BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-100BWTR-ND 1,000 910.00 | FCO603E1000BST1 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1842 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEW! Surface Mount 0.1% High Stability 
Thin Film Flat Chip Resistors 


ayy 
VISHAY. Dale 


The TNPW e3 Precision Thin Film Flat Chip Resistors are the perfect choice for most Size Dimensions — mm 
fields of modern electronics where highest reliability and stability is of major concern. Cod 
Features: ¢ High temperature exposure (200°C: 1000 h) * Superior moisture resistivity eee. L Ww H 71 T2 
0.25% (85°C 56 days; 85% RH) * Lead free solder contacts * Low temperature coef- 0402 1.0 40.05 0.5 +0.05 0.35 +0.05 0240.1 
ficient and tight tolerances * Waste gas resistant 
Specifications: * Tolerance: +0.1% * Temperature Coefficient: +25ppm/K * Maximum 0603 1.6 +0.1 0.85 +0.1 0.45 +0.1 0.3 +0.2 
permissible film temperature: 155°C. 0805 2.0 +0.15 1.25 +0.15 0.45 +0.1 0.4 +0.2 
Typical Applications: * Automotive * Medical equipment * Telecommunication » In- 1206 3.2 40.15 1.6 +0.15 0.55 +0.1 0.5 +0.25 
dustrial equipment « Instrumentation * Test and measuring equipment é : pines : i pads 
0.1% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
49.9 1.00K 2.00K 4.02K 4.99K 10.0K 20.0K 24.9K 49.9K 
100 1.50K 2.49K 4.75K 7.50K 15.0K 20.5K 30.1K 100K 
Value Rated Rated Power Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C (W) 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
0.1%, 0402, 1/16 Watt 49.9 50 0.063 TNP49.9DACT-ND 9.76 39.65 141.52 TNP49.9DATR-ND 456.00/M TNPW0402xxxxKBEED 
— : 100 ~ 100K 50 0.063 TNP(Value)DACT-ND 6.56 26.65 95.12 TNP(Value)DATR-ND 304.00/M TNPW0402xxxxKBEED 
0.1% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 
10.0 1.02K 2.32K 4.75K 10.0K 15.0K 30.1K 100K 
75.0 1.20K 2.49K 4.99K 11.0K 18.0K 32.4K 200K 
100 1.50K 3.24K 5.11K 12.0K 20.0K 39.2K 249K 
249 2.00K 4.02K 7.50K 12.1K 24.3K 49.9K 
1.00K 2.21K 4.70K 9.09K 14.0K 24.9K 51.1K 
Value Rated Rated Power | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing| Vishay 
Description Range (9) Voltage (V) | @ 70°C (W) | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
0.1%, 0603, 1/10 Watt 10.0, 75.0, 249K 75 0.1 TNP(Value)AACT-ND 7.36 29.90 106.72 TNP(Value)AATR-ND 405.00/M TNPW0603xxxxBEEA 
1.1%, s 
100 ~ 200K 75 0.1 TNP(Value)AACT-ND 6.56 26.65 95.12 TNP(Value)AATR-ND 360.00/M TNPW0603xxxxBEEA 
0.1% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 
49.9 499 2.49K 6.19K 11.0K 24.9K 51.1K 200K 
75.0 909 3.01K 7.50K 12.1K 30.1K 75.0K 249K 
100 1.00K 4.02K 8.66K 15.0K 33.2K 90.9K 
200 1.27K 4.75K 9.09K 15.8K 34.0K 100K 
221 2.00K 4.99K 10.0K 20.0K 40.2K 115K 
249 2.21K 5.11K 10.2K 22.1K 49.9K 191K 
Value Rated Rated Power Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing| Vishay 
Description Range (Q) Voltage (V) | @ 70°C (W) 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
0.1%, 0805, 1/8 Watt 49.9 ~ 249K 150 0.125 TNP(Value)ABCT-ND 6.56 26.65 95.12 TNP(Value)ABTR-ND 360.00/M TNPW0805xxxxBEEA 
0.1% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 
49.9 274 2.00K 4.75K 10.0K 20.0K 100K 301K 
100 1.00K 2.21K 4.99K 12.0K 25.5K 150K 499K 
150 1.50K 2.49K 7.50K 15.0K 40.2K 200K 1.00M 
249 1.91K 4.02K 9.09K 18.2K 49.9K 249K 
Value Rated Rated Power | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing) Vishay 
Description Range (9) Voltage (V) | @ 70°C (W) | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
0.1%, 1206, 1/4 Watt 49.9 ~ 301K 200 0.25 TNP(Value)ACCT-ND 9.36 38.03 135.72 TNP(Value)ABTR-ND 518.00/M TNPW1206xxxxBEEA 
1%, s 
499K ~ 1.00M 200 0.25 TNP(Value)ACCT-ND 7.76 31.53 112.52 TNP(Value)ABTR-ND 428.00/M TNPW1206xxxxBEEA 


Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


Digi Reel” 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range (0) 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M +100 +100 +100 +100 
CRCW 1% 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 
10.0 24.9 49.9 100 274 499 1.00K 2.74K 4.75K 5.62K 7.50K 10.0K 27.4K 47.5K 56.2K 75.0K 100K 499K 1.00M 
22.1 33.2 75 221 332 750 2.21K 3.32K 4.99K 6.81K 8.25K 22.1K 33.2K 49.9K 68.1K 82.5K 274K 750K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww L T th Part No. 10 50 200 | PartNo. 10,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt 10.0 ~1.00M 30 0.05 0.3 0.6 0.43 0.28 | 541-(Value)ABCT-ND 2.64 7.10 16.32 | 541-(Value)ABTR-ND 41.00/M CRCW0201xxxxFNED 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1843 


Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 


VISHAY. Dal 
a CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (cont. 


CRCW 1% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 


1.00 2.10 4.02 7.87 16.2 32.4 61.9 124 255 487 953 2.00K  3.90K 7.50K 15.8K  30.9K  59.0K 120K 243K 470K 910K 1.91M = 3.74M 
1.02 215 4.12 8.06 16.5 33.0 62.0 127 261 499 976 2.05K  3.92K  7.68K 16.0K 316K 60.4K 121K 249K 475K 931K 1.96M 3.83M 
1.05 2.20 4.22 8.20 16.9 33.2 63.4 130 267 510 1.00K 210K 4.02K 7.87K 16.2K 324K  61.9K 124K 255K 487K 953K 200M 3.90M 
1.07 2.21 4.30 8.25 17.4 34.0 64.9 133 270 511 102K 215K 412K  8.06K 16.5K  33.0K  62.0K 127K 261K 499K 976K 205M 3.92M 
1.10 2.26 4.32 8.45 17.8 34.8 66.5 137 274 523 1.05K 220K 4.22K 8.20K 16.9K  33.2K  63.4K 130K 267K 510K 1.00M 210M 4.02M 
1.13 2.32 4.42 8.66 18.0 35.7 68.0 140 280 536 107K 221K 4.30K  8.25K 174K 34.0K = 64.9K 133K 270K 511K 1.02M 215M 412M 
1.15 2.37 4.53 8.87 18.2 36.0 68.1 143 287 549 110K = =2.26K = 4.382K_— 845K 178K 348K  66.5K 137K 274K 523K 1.05M 220M 4.22M 
1.18 2.40 4.64 9.09 18.7 36.5 69.8 147 294 560 113K 232K 442K  8.66K 18.0K  35.7K 68.0K 140K 280K 536K 1.07M 221M 4.30M 
1.20 2.43 4.70 9.10 9a 37.4 71.5) 150 300 562 115K 237K 453K  8.87K 18.2K 36.0K 68.1K 143K 287K 549K 110M 226M 4.32M 
1.21 2.49 4.75 9.31 19.6 38.3 73.2 154 301 576 118K 240K 4.64K  9.09K 187K 365K 69.8K 147K 294K 560K 113M 232M 4.42M 
1.24 2.55 4.87 9.53 20.0 39.0 75.0 158 309 590 1.20K 243K 4.70K  9.10K 191K 374K = 71.5K 150K 300K 562K 115M 237M 4.53M 
1.27 2.61 4.99 9.76 20.5 39.2 76.8 160 316 604 121K 249K 4.75K  9.31K 196K 383K  73.2K 154K 301K 576K 118M 240M 4.64M 
1.30 2.67 5.10 10.0 21.0 40.2 78.7 162 324 619 1.24K 255K 4.87K 953K 200K 39.0K 75.0K 158K 309K 590K 1.20M 243M 4.70M 
1.33 2.70 5.11 10.2 215 41.2 80.6 165 330 620 127K 261K 499K 976K 205K 392K 768K 160K 316K 604K 1.21M 249M 4.75M 
1.37 2.74 5.23 10.5 22.0 42.2 82.0 169 332 634 1.30K 267K  5.10K 10.0K 210K 402K 78.7K 162K 324K 619K 1.24M 255M 4.87M 
1.40 2.80 5.36 10.7 22.1 43.0 82.5 174 340 649 1.33K 270K  5.11K 10.2K 215K 41.2K  —80.6K 165K 330K 620K 1.27M 261M 4.99M 
1.43 2.87 5.49 11.0 22.6 43.2 84.5 178 348 665 1.37K 274K —-5.23K 105K 220K 422K 82.0K 169K 332K 634K 1.30M 267M 5.11M 
1.47 2.94 5.60 11.3 23.2 44.2 86.6 180 357 680 140K 280K  5.36K 10.7K 221K 43.0K 825K 174K 340K 649K 1.33M 270M  5.23M 
1.50 3.00 5.62 115 23.7 45.3 88.7 182 360 681 143K 287K 5.49K 1.0K 226K 43.2K 84.5K 178K 348K 665K 137M 274M  5.36M 
1.54 3.01 5.76 dats 24.0 46.4 90.9 187 365 698 147K 294K  5.60K 113K  23.2K  44.2K —86.6K 180K 357K 680K 140M 280M 5.49M 
1.58 3.09 5.90 12.0 24.3 47.0 91.0 191 374 715 150K  3.00K  5.62K 115K  23.7K 45.3K 88.7K 182K 360K 681K 143M 287M  10.0M 
1.60 3.16 6.04 12.1 24.9 47.5 93.1 196 383 732 154K 3.01K —5.76K 11.8K 240K 464K 90.9K 187K 365K 698K 147M 2.94M 
1.62 3.24 6.19 12.4 25.5 48.7 95.3 200 390 750 1.58K  3.09K 5.90K 12.0K 243K 47.0K 91.0K 191K 374K 715K 1.50M  3.00M 
1.65 3.30 6.20 12.7 26.1 49.9 97.6 205 392 768 160K 3.16K 6.04K 121K 249K 475K 93.1K 196K 383K 732K 1.54M  3.01M 
1.69 3.32 6.34 13.0 26.7 51.0 100 210 402 787 162K 324K 6.19K 124K 255K 487K 95.3K 200K 390K 750K 1.58M  3.09M 
1.74 3.40 6.49 13.3 27.0 SLA 102 215 412 806 1.65K 330K  6.20K 127K 261K 499K  97.6K 205K 392K 768K 1.60M 3.16M 
1.78 3.48 6.65 13.7 27.4 52.3 105 220 422 820 169K 332K 6.34K 13.0K  26.7K —51.0K 100K 210K 402K 787K 1.62M 3.24M 
1.80 3.57 6.80 14.0 28.0 53.6 107 221 430 825 1.74K 340K  6.49K 13.3K  27.0K 51.1K 102K 215K 412K 806K 1.65M  3.30M 
1.82 3.60 6.81 14.3 28.7 54.9 110 226 432 845 1.78K 348K  6.65K 13.7K 274K —52.3K 105K 220K 422K 820K 1.69M 3.32M 
1.87 3.65 6.98 14.7 29.4 56.0 113 232 442 866 1.80K 357K  6.80K 14.0K 280K  53.6K 107K 221K 430K 825K 1.74M = 3.40M 
1.91 3.74 715 15.0 30.0 56.2 115 237 453 887 1.82K 360K 6.81K 143K 287K  54.9K 110K 226K 432K 845K 1.78M 3.48M 
1.96 3.83 7.32 15.4 30.1 57.6 118 240 464 909 1.87K 365K  6.98K 147K 294K  56.0K 113K 232K 442K 866K 1.80M  3.57M 
2.00 3.90 7.50 15.8 30.9 59.0 120 243 470 910 191K  3.74K = 7.15K 15.0K 300K  56.2K 115K 237K 453K 887K 1.82M  3.60M 
2.05 3.92 7.68 16.0 31.6 60.4 121 249 475 931 1.96K 383K 7.32K 154K 301K  57.6K 118K 240K 464K 909K 1.87M 3.65M 


Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww L i tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt 1.00 ~ 9.76 50 0.063 05 10 06 04 541-(Value)LCT-ND 83 2.22 5.10 | 541-(Value)LTR-ND 5.00/M CRCWO0402xxxxFNED 
1%, 0402, 1/16 Watt 10.0 ~ 10.0M . 7 . 7 . 541-(Value)LCT-ND 83 2.22 5.10 | 541-(Value)LTR-ND 5.00/M CRCW0402xxxxFKED 


CRCW 1% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 


1.00 2.05 3.90 7.32 15.0 29.4 54.9 107 220 412 787 1.60K 3.09K 5.76K 115K 232K 432K 825K 169K 330K 619K 1.21M 243M 464M 8.87M 
1.02 2.10 3.92 7.50 15.4 30.0 56.0 110 221 422 806 1.62K 3.16K 590K 118K 237K 442K 845K 174K 332K 620K 1.24M 249M 4.70M 9.09M 
1.05 215 4.02 7.68 15.8 30.1 56.2 113 226 430 820 1.65K 324K 604K 120K 240K 453K 866K 178K 340K 634K 1.27M 2.55M 4.75M 9.10M 
1.07 2.20 412 7.87 16.0 30.9 57.6 115 232 432 825 1.69K 330K 619K 121K 243K 464K 887K 180K 348K 649K 130M 261M 487M 9.31M 
1.10 2.21 4.22 8.06 16.2 31.6 59.0 118 237 442 845 1.74K 332K 620K 124K 249K 47.0K 909K 182K 357K 665K 1.33M 267M 4.99M 9.53M 
1.13 2.26 4.30 8.20 16.5 32.4 60.4 120 240 453 866 1.78K 340K 634K 127K 255K 475K 91.0K 187K 360K 680K 137M 2.70M 5.10M 9.76M 
1.15 2.32 4.32 8.25 16.9 33.0 61.9 121 243 464 887 1.80K 348K 649K 13.0K 261K 487K 931K 191K 365K 681K 140M 2.74M 511M 10.0M 
1.18 2.37 4.42 8.45 17.4 33.2 62.0 124 249 470 909 1.82K 357K 665K 133K 267K 499K 953K 196K 374K 698K 143M 2.80M 5.23M 
1.20 2.40 4.53 8.66 17.8 34.0 63.4 127 255 475 910 1.87K 360K 680K 137K 27.0K 51.0K 97.6K 200K 383K 715K 147M 2.87M 5.36M 
1.21 2.43 4.64 8.87 18.0 34.8 64.9 130 261 487 931 191K 365K 681K 140K 274K 511K 100K 205K 390K 732K 1.50M 2.94M 5.49M 
1.24 2.49 4.70 9.09 18.2 35.7 66.5 133 267 499 953 1.96K 3.74K 698K 143K 280K 523K 102K 210K 392K 750K 1.54M 3.00M 5.60M 
1.27 2.55 4.75 9.10 18.7 36.0 68.0 137 270 510 976 2.00K 383K 715K 14.7K 28.7K 536K 105K 215K 402K 768K 158M 3.01M 5.62M 
1.30 2.61 4.87 9.31 19.4 36.5 68.1 140 274 511 1.00K 205K 390K 7.32K 15.0K 294K 549K 107K 220K 412K 787K 1.60M 3.09M 5.76M 
1.33 2.67 4.99 9.53 19.6 37.4 69.8 143 280 523 1.02K 210K 392K 7.50K 154K 300K 56.0K 110K 221K 422K 806K 162M 3.16M 5.90M 
1.37 2.70 5.10 9.76 20.0 38.3 1A) 147 287 536 1.05K 215K 402K 7.68K 158K 301K 562K 113K 226K 430K 820K 1.65M 3.24M 6.04M 
1.40 2.74 6.11 10.0 20.5 39.0 73.2 150 294 549 1.07K 220K 412K 7.87K 160K 309K 576K 115K 232K 432K 825K 1.69M 3.30M 6.19M 
1.43 2.80 5.23 10.2 21.0 39.2 75.0 154 300 560 110K 221K 422K 806K 162K 316K 59.0K 118K 237K 442K 845K 1.74M 3.32M _ 6.20M 
1.47 2.87 5.36 10.5 215 40.2 76.8 158 301 562 113K 02.26K 430K 820K 165K 324K 604K 120K 240K 453K 866K 1.78M 3.40M _ 6.34M 
1.50 2.94 5.49 10.7 22.0 412 78.7 160 309 576 115K 232K 432K 825K 169K 33.0K 619K 121K 243K 464K 887K 1.80M 3.48M _ 6.49M 
1.54 3.00 5.60 11.0 221 42.2 80.6 162 316 590 118K 237K 442K 845K 174K 33.2K 62.0K 124K 249K 470K 909K 1.82M 3.57M 6.65M 
1.58 3.01 5.62 11.3 22.6 43.0 82.0 165 324 604 1.20K 240K 453K 866K 17.8K 340K 634K 127K 255K 475K 910K 1.87M 3.60M _ 6.80M 
1.60 3.09 5.76 ies) 23.2 43.2 82.5 169 330 619 1.21K 243K 464K 887K 180K 348K 649K 130K 261K 487K 931K 191M 3.65M 6.81M 
1.62 3.16 5.90 11.8 23.7 44.2 84.5 174 332 620 1.24K 249K 470K 909K 182K 35.7K 665K 133K 267K 499K 953K 1.96M 3.74M 6.98M 
1.65 3.24 6.04 12.0 24.0 45.3 86.6 178 340 634 1.27K 255K 475K 910K 187K 360K 680K 137K 270K 510K 976K 2.00M 3.83M 7.15M 
1.69 3.30 6.19 124 24.3 46.4 88.7 180 348 649 1.30K 261K 487K 931K 191K 365K 681K 140K 274K 511K 1.00M 2.05M 3.90M 7.32M 
1.74 3.32 6.20 12.4 24.9 47.0 90.9 182 357 665 1.33K 267K 499K 953K 196K 374K 698K 143K 280K 523K 1.02M 210M 3.92M 7.50M 
1.78 3.40 6.34 127 2515 47.5 91.0 187 360 680 1.37K 270K 510K 976K 200K 383K 71.5K 147K 287K 536K 1.05M 215M 4.02M 7.68M 
1.80 3.48 6.49 13.0 26.1 48.7 93.1 191 365 681 140K 274K 511K 100K 205K 39.0K 732K 150K 294K 549K 1.07M 2.20M 4.12M 7.87M 
1.82 3.57 6.65 13.3 26.7 49.9 95.3 196 374 698 143K 280K 523K 102K 210K 392K 750K 154K 300K S60K 110M 221M 4.22M 8.06M 
1.87 3.60 6.80 13.7 27.0 51.0 97.6 200 383 715 147K 287K 536K 105K 215K 402K 768K 158K 301K 562K 113M 2.26M 4.30M 8.20M 
1.91 3.65 6.81 14.0 27.4 51.4 100 205 390 732 1.50K 294K 549K 107K 220K 412K 787K 160K 309K 576K 1.15M 232M 4.32M 8.25M 
1.96 3.74 6.98 14.3 28.0 52.3 102 210 392 750 1.54K 3.00K 560K 110K 221K 422K 806K 162K 316K S90K 118M 237M 4.42M 8.45M 
2.00 3.83 715 14.7 28.7 53.6 105 215 402 768 1.58K 3.01K 562K 113K 226K 43.0K 820K 165K 324K 604K 1.20M 240M 4.53M 8.66M 


Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww II, T tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt 1.00 ~ 9.76 5 0.10 085 155 09 05 541-(Value)HCT-ND 81 2.18 5.02 | 541-(Value)HTR-ND 6.00/M CRCWO0603xxxxFNEA 
1%, 0603, 1/10 Watt 10.0 ~ 10.0M i 7 4 "4 z 541-(Value)HCT-ND 81 2.18 5.02 | 541-(Value)HTR-ND 6.00/M CRCWO603xxxxFKEA 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ayy 
VISHAY. Dale 


Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 


CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 
CRCW 1% 1/8W — 0805 Series 


Resistor Values 


Reel 


1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 623 976 1.91K 357K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 3.48M_ 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 N27 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 3.60K 649K 124K 24.0K 43.2K 80.6K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 127K 243K 442K 82.0K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 205K 3.74K 680K 13.0K 24.9K 45.3K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 240K 3.83K 681K 133K 255K 46.4K 84.5K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 374M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 TAS 14.0 26.7 475 88.7 174 324 576 110K 215K 3.90K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 210M 3.83M 6.81M 
5) 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K  2.20K 3.92K 7.15K 14.0K 26.7K 47.5K 88.7K 174K 324K 576K 1.10M 2.15M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 4.12 7.50 14.7 274 49.9 91.0 180 332 604 115K =2.21K 4.02K 7.32K 14.3K 27.0K 48.7K 90.9K 178K 330K 590K 1.13M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K 2.26K 412K 7.50K 14.7K 274K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 Saul 95.3 187 348 620 1.20K 232K 4.22K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 931K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 4.12M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 4.30K 7.87K 154K 28.7K 51.1K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M /7.68M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 4.32K 8.06K 158K 29.4K 52.3K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 820K 160K 30.0K 536K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 8.25K 16.2K 30.1K 54.9K 102K 200K 365K 665K 1.27M 2.43M 4.42M _ 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 133K 255K 464K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 1.37K 261K 4.70K 866K 169K 31.6K 56.2K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 57.6K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 4.87K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 2.74K 4.99K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 1.43M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 aly 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 510K 9.31K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 eh 35.7 63.4 121 237 430 787 1.54K 287K 511K 953K 187K 348K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 510M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 158K 294K 5.23K 9.76K 19.1K 35.7K 63.4K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 5.36K 100K 19.6K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 1.62K 3.01K 549K 102K 20.0K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 

1.74 3.24 5.76 11.0 2115 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 316K 562K 107K 21.0K 383K 68.1K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 

1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 AS 140 267 475 887 1.74K 3.24K 5.76K 11.0K 215K 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 5.62M 

1.80 3.32 6.04 15) 224 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 5.90K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 

1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 1.80K 3.32K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 

1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 182K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 

1.91 3.57 6.34 12.1 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 187K 348K 6.20K 120K 23.2K 422K 768K 150K 280K 510K 931K 1.82M 3.40M 6.19M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Vishay 

Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C WwW LE it tbh Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 

1%, 0805, 1/8Watt 1.00 ~ 9.76 150 0.125 125 20 13 07 541-(Value)CCT-ND 89 2.41 5.53 | 541-(Value)CTR-ND 8.00/M CRCWO805xxxxFNEA 
1%, 0805, 1/8Watt 10.0 ~ 10.0M 7 : i ‘ 541-(Value)CCT-ND 89 2.41 5.53 | 541-(Value)CTR-ND. 8.00/M CRCWO805xxxxFKEA 
CRCW 1% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 
1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 §23 976 1.91K 357K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M _ 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 80.6K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 12.7K 243K 442K 82.0K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 205K 3.74K 680K 13.0K 24.9K 45.3K 82.5K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 216 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 13.3K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 Tas 14.0 26.7 475 88.7 174 324 576 110K 215K 390K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 2.10M 3.83M 6.81M 
ial} 2.21 4.02 7.32 143 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 2.20K 3.92K 7.15K 14.0K 26.7K 47.5K 88.7K 174K 324K 576K 1.10M 2.15M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 412 7.50 14.7 274 49.9 91.0 180 332 604 115K 2.21K 4.02K 7.32K 14.3K 27.0K 48.7K 90.9K 178K 330K 590K 1.13M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K 2.26K 4.12K 7.50K 14.7K 274K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 Sit 95.3 187 348 620 1.20K 232K 4.22K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 93.1K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 4.12M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 4.30K 7.87K 154K 28.7K 51.1K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 7.68M 
2a 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 4.32K 8.06K 15.8K 294K 52.3K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 4.42K 8.20K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 8.25K 16.2K 30.1K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 255K 4.64K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 4.70K 866K 16.9K 316K 56.2K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 178 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 576K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 ihky 221 402 732 143K 2.70K 4.87K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 Sahl 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 5.10K 9.31K 18.2K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 Al 237 430 787 154K 287K 511K 953K 187K 348K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.10M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 158K 294K 523K 9.76K 19.1K 35.7K 63.4K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 100K 196K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 1.62K 3.01K 549K 10.2K 20.0K 36.5K 66.5K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 162M 3.01M 5.49M 
1.74 3.24 5.76 11.0 210 39.0 69.8 137 261 470 866 1.69K 316K 562K 107K 21.0K 383K 68.1K 133K 255K 464K 845K 165M 3.09M 5.60M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 miles, 140 267 475 887 174K 324K «5.76K 11.0K 215K 39.0K 698K 137K 261K 470K 866K 169M 316M 5.62M 
1.80 3.32 6.04 aliheb: Zo 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 182K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 180M 3.32M 6.04M 
1.91 3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 6.20K 120K 23.2K 42.2K 76.8K 150K 280K 510K 931K 182M 3.40M 6.19M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww [h 1 tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 

1%, 1206, 1/4 Watt 1.00 ~ 9.76 200 0.25 16 32 17 09 541-(Value)FCT-ND 1.02 2.74 6.29 | 541-(Value)FTR-ND 10.00/M CRCW1206xxxxFNEA 
1%, 1206, 1/4 Watt 10.0 ~ 10.0M . : i " . 541-(Value)FCT-ND 1.02 2.74 6.29 | 541-(Value)FTR-ND 10.00/M CRCW1206xxxxFKEA 
CRCW 1% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 
1.00 16.2 27.4 46.4 75.0 127 215 365 590 1.00K 1.69K 2.87K 4.87K 7.87K 13.3K 22.6K 38.3K 61.9K 105K 178K 301K 499K 825K 
10.0 16.9 28.7 48.7 78.7 133 226 383 619 1.05K 1.78K 3.01K 4.99K 8.25K 14.0K 23.7K 40.2K 64.9K 110K 187K 316K 511K 866K 
10.5 178 30.1 49.9 82.5 140 237 402 649 1.10K 1.87K 3.16K 5.11K 8.66K 14.7K 24.9K 42.2K 68.1K 115K 196K 332K 536K 909K 
11.0 18.7 31.6 51.1 86.6 147 249 422 681 1.15K 1.96K 3.32K 5.36K 9.09K 15.4K 26.1K 44.2K 71.5K 121K 205K 348K 562K 953K 
Woks} 19.6 33.2 53.6 90.9 154 261 442 715 1.21K 2.05K 3.48K 5.62K 9.53K 16.2K 27.4K 46.4K 75.0K 127K 215K 365K 590K 1.0M 

12.1 20.5 34.8 56.2 95.3 162 274 464 750 1.27K 2.15K 3.65K 5.90K 10.0K 16.9K 28.7K 48.7K 78.7K 133K 226K 383K 619K 

12.7 ike 36.5 59.0 100 169 287 487 787 1.33K 2.26K 3.83K 6.19K 10.5K 17.8K 30.1K 49.9K 82.5K 140K 237K 402K 649K 

13.3 22.6 38.3 61.9 105 178 301 499 825 1.40K 2.37K 4.02K 6.49K 11.0K 18.7K 31.6K 51.1K 86.6K 147K 249K 422K 681K 

14.0 23.7 40.2 64.9 110 187 316 511 866 1.47K 2.49K 4.22K 6.81K 11.5K 19.6K 33.2K 53.6K 90.9K 154K 261K 442K 715K 

14.7 24.9 42.2 68.1 115 196 332 536 909 1.54K 2.61K 4.42K 7.15K 12.1K 20.5K 34.8K 56.2K 95.3K 162K 274K 464K 750K 

15.4 26.1 44.2 71.5 121 205 348 562 953 1.62K 2.74K 4.64K 7.50K 12.7K 21.5K 36.5K 59.0K 100K 169K 287K 487K 787K 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 

Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww L it tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 

1%, 1210, 1/3 Watt 1.00 200 0.33 25 32 25 09 541-1.00AACT-ND 2.89 Cit 17.85 | 541-1.00AATR-ND 51.00/M CRCW1210xxxxFNEA 
1%, 1210, 1/3 Watt 10.0 ~ 1.0M 5 » ? H . 541-(Value)AACT-ND 2.89 777 17.85 | 541-(Value)AATR-ND 51.00/M CRCW1210xxxxFKEA 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1845 


VISHAY. Dale Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors Reel” 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 
CRCW 1% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 
1.00 15.4 24.9 40.2 61.9 100 162 261 422 649 1.05K 169K 2.74K 442K 681K 11.0K 17.8K 287K 464K 715K 115K 187K 301K 487K 750K 
10.0 16.2 26.1 42.2 64.9 105 169 274 442 681 110K =61.78K =-2.87K = 4.64K 715K =11.5K —18.7K = 80.1K 48.7K = 75.0K = 121K 196K 316K 499K 787K 
10.5 16.9 27.4 44.2 68.1 110 178 287 464 715 115K =61.87K 3.01K 487K 750K 121K 196K 31.6K 499K 787K 127K 205K 332K 511K 825K 
11.0 17.8 28.7 46.4 As 115 187 301 487 750 1.21K 196K 3.16K 499K 7.87K 12.7K 205K 33.2K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 
11.5 18.7 30.1 48.7 75.0 121 196 316 499 787 1.27K =2.05K 3.32K 5.141K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 
12.1 19.6 31.6 49.9 78.7 127 205 332 511 825 1.33K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 147K 237K 383K 590K 953K 
127 205 332 511 825 133 215 348 536 866 140K 226K 3.65K 5.62K 909K 14.7K 237K 383K 59.0K 953K 154K 249K 402K 619K 1.0M 
13.3 2S 34.8 53.6 86.6 140 226 365 562 909 147K 237K 3.83K 590K 953K 154K 249K 40.2K 61.9K 100K 162K 261K 422K 649K 
14.0 22.6 36.5 56.2 90.9 147 237 383 590 953 154K 249K 402K 619K 100K 162K 261K 422K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 
14.7 23.7 38.3 59.0 95.3 154 249 402 619 1.00K 162K 261K 4.22K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 110K 178K = 287K = 464K 715K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range () | Voltage (V) @70°C Ww L Lp th Part No. 10 50 200 | Part No. 4,000 Part No. 

1%, 2010, 1/2 Watt 1.00 400 05 25 5.0 05 10 541-1.00ACCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-1.00ACTR-ND 60.00/M CRCW201 OxxxxFNEF 
1%, 2010, 1/2 Watt 10.0 ~ 1.0M . 7 7 ‘ i 541-(Value)ACCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)ACTR-ND 60.00/M CRCW201 OxxxxFKEF 
CRCW 1% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 
1.00 15.4 24.9 40.2 61.9 100 162 261 422 649 1.05K 169K 2.74K 442K 681K 11.0K 17.8K 28.7K 464K 715K 115K 187K 301K 487K 750K 
10.0 16.2 26.1 42.2 64.9 105 169 274 442 681 110K =61.78K =. 2.87K = 4.64K 715K =—11.5K) = 18.7K = 80.1K 48.7K = 75.0K = 121K 196K 316K 499K 787K 
10.5 16.9 27.4 44.2 68.1 110 178 287 464 715 115K =61.87K 3.01K 487K 750K 121K 196K 31.6K 49.9K 787K 127K 205K 332K 511K 825K 
11.0 17.8 28.7 46.4 TANG 115 187 301 487 750 1.21K 196K 3.16K 499K 787K 127K 205K 33.2K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 
11.5 18.7 30.1 48.7 75.0 121 196 316 499 787 1.27K =2.05K 3.32K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 
12.1 19.6 31.6 49.9 78.7 127 205 332 511 825 1.33K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 147K 237K 383K 590K 953K 
1 20.5 33.2 SH 82.5 133 215 348 536 866 140K 226K 3.65K 562K 909K 147K 23.7K 383K 590K 953K 154K 249K 402K 619K 1.0M 

13.3 2N5 34.8 53.6 86.6 140 226 365 562 909 147K 237K 3.83K 590K 953K 154K 24.9K 40.2K 61.9K 100K 162K 261K 422K 649K 
14.0 22.6 36.5 56.2 90.9 147 237 383 590 953 154K 249K 402K 619K 100K 162K 261K 422K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 
14.7 23.7 38.3 59.0 95.3 154 249 402 619 1.00K 162K 261K 4.22K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 110K 178K 287K = 464K 715K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing} Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C WwW [E it th Part No. 10 50 200 | PartNo. 2,000 Part No. 
1%, 2512, 1Watt 1.00 500 10 315 63 32 10 541-1.00AFCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-1.00AFTR-ND 75.00/M CRCOW251 2xxxxFNEG 
1%, 2512, 1Watt 10.0 ~ 1.0M ‘ ij ; ri . 541-(Value)AFCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-(Value)AFTR-ND 75.00/M CRCW251 2xxxxFKEG 


Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range (0) 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M _ = +100 _ +100 _ +100 = +100 
CRCW 5% 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 
0.0 22 47 68 82 220 470 680 1.0K 3.3K 5.6K 8.2K 22K 47K 68K 100K 330K 560K 820K 
10 33 56 1k 100 330 560 820 2.2K 4.7K 6.8K 10K 33K 56K 82K 220K 470K 680K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range () | Voltage (V) @70°C Ww L T tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 10,000 Part No. 

5%, 0201, 1/20 Watt, 00 Jumper 0.0 30 0.05 03 06 043 0.28 541-0.0AGCT-ND 1.91 5.14 11.82 | 541-0.0AGTR-ND 27.00/M CRCW0201xxxxZ0ED 
5%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 820K i : ° i 541-(Value)AGCT-ND 1.91 5.14 11.82 | 541-(Value)AGTR-ND 27.00/M CRCW0201xxxxJNED 
CRCW 5% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 91M 
1.0 2.0 3.9 Us is 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 10M 
at ae) 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
2) 24 47 9A 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 1.6M 3.3M 6.2M 
13 2.7 Dal 10 20 39 75) 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 
eS 3.0 5.6 11 22 43 82 160 330 620 1.2K 24K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M. 7.5M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M 8.2M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (9) | Voltage (V) @70°C Ww L iT tbh Part No. 10 50 200 | PartNo. 10,000 Part No. 

5%, 0402, 1/16 Watt, 00 Jumper 0.0 50 0.063 05 10 06 04 541-0.0JCT-ND 74 2.00 4.59 | 541-0.0JTR-ND 4.00/M CRCW0402xxxxZ0ED 
5%, 0402, 1/16 Watt 1.0~ 10M 2 : 7 : 541-(Value)JCT-ND 74 2.00 4.59 | 541-(Value)JTR-ND 4.00/M CRCW0402xxxxJNED 
CRCW 5% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 

0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 9.1M 
1.0 2.0 3.9 5) 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 10M 

did 2.2 43 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 

1.2 24 47 9.1 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K = 220K-—s 480K_~— 820K 1.6M 3.3M 6.2M 

1.3 27 Sal 10 20 39 as 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 

15) 3.0 5.6 1 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M 7.5M 

1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 43M 8.2M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww ( iT tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt, 00 Jumper 0.0 5 0.10 085 1.55 09 05 541-0.0GCT-ND 714 2.00 4.59 | 541-0.0GTR-ND 4.00/M CRCWO0603xxxxZ0EA 
5%, 0603, 1/10 Watt 1.0~ 10M 7 . ‘ ‘ 541-(Value)GCT-ND 714 2.00 4.59 | 541-(Value)GTR-ND 4.00/M CRCWO603xxxxJNEA 
(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1846 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Reel° 


N carry4 Dale Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont. 


CRCW 5% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 


0.0 2.2 6A 12 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.2M 5.1M 
1.0 24 5.6 13 33 1 180 430 1.0K 24K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 2.4M 5.6M 
141 2 6.2 15 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 1.1M 2.7M 6.2M 
2 3.0 68 16 39 91 220 510 1.2K 3.0K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.0M 6.8M 
1.3 3.3 5) 18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 1.3M 3.3M 7.5M 
55 3.6 8.2 20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 3.6M 8.2M 
1.6 3.9 91 22 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.6M 3.9M 9.1M 
1.8 43 10 24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 1.8M 43M 10M 
2.0 47 1 27 62 150 360 820 2.0K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.0M 4.7M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 

Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww [5 Uw tb Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 

5%, 0805, 1/8 Watt, 00 Jumper 0.0 150 0.125 125 20 13 07 541-0.0ACT-ND Att 2.07 4.76 | 541-0.0ATR-ND 5.00/M CRCWO805xxxxZ0EA 

5%, 0805, 1/8 Watt 1.0~10M 541-(Value)ACT-ND Wis 2.07 4.76 | 541-(Value)ATR-ND 5.00/M CRCWO805xxxxJNEA 


CRCW 5% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 


0.0 22 6 12 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.2M 5.1M 
1.0 24 5.6 13 33 7k) 180 430 1.0K 2.4K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 2.4M 5.6M 
141 2) 6.2 15 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 1.1M 2.7M 6.2M 
ile 3.0 68 16 39 91 220 510 1.2K 3.0K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.0M 6.8M 
1.3 3.3 a5) 18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 1.3M 3.3M. 7.5M 
15 3.6 8.2 20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 3.6M 8.2M 
1.6 3.9 941 22 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.6M 3.9M 91M 
1.8 43 10 24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 1.8M 4.3M 10M 
2.0 47 ant 27 62 150 360 820 2.0K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.0M 4.7M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 

Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww L T tb Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 

5%, 1206, 1/4 Watt, 0 Jumper 0.0 200 0.25 16 32 17 09 541-0.0ECT-ND 94 2.53 5.82 | 541-0.0ETR-ND 9.00/M CRCW1206xxxxZ0EA 

5%, 1206, 1/4 Watt 1.0~10M 541-(Value)ECT-ND 94 2.53 5.82 | 541-(Value)ETR-ND 9.00/M CRCW1206xxxxJNEA 


CRCW 5% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 


0.0 2.0 43 9.1 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
ital 24 yal 1 24 61 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
2) 2a 5.6 12 oh 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
(5) 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 75 16 36 75) 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing} Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70 Ww L wy th Part No. 10 50 200 | PartNo. 5,000 Part No. 
5%, 1210, 1/3 Watt, 00 Jumper 0.0 200 0.33 25 32 25 09 541-0.0VCT-ND 2.61 7.03 16.15 | 541-0.0VTR-ND 45.00/M CRCW1210xxxxZ0EA 
5%, 1210, 1/3 Watt 1.0 ~ 10M 541-(Value)VCT-ND 2.61 7.03 16.15 | 541-(Value)VTR-ND 45.00/M CRCW121 OxxxxJNEA 


CRCW 5% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 


0.0 2.0 43 91 20.0 43.0 91.0 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 2.2 47 10.0 22.0 47.0 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
141 24 61 11.0 24.0 51.0 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
‘ie 27 5.6 12.0 27.0 56.0 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13.0 30.0 62.0 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
1.5 3.3 6.8 15.0 33.0 68.0 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 15) 16.0 36.0 75.0 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18.0 39.0 82.0 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing| Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C Ww L Uw th Part No. 10 50 200 | PartNo. 4,000 Part No. 
5%, 2010, 1/2 Watt, 00 Jumper 0.0 400 05 25 5.0 25 10 541-0.0WCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-0.0WTR-ND 60.00/M CRCW201 OxxxxZ0EF 
5%, 2010, 1/2 Watt 1.0~ 10M 541-(Value)WCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)WTR-ND 60.00/M CRCW201 OxxxxJNEF 


CRCW 5% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 


0.0 2.0 43 91 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 22: 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
isl 24 61 a 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
le) 21 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
15 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 75 16 36 15 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing} Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C WwW [E it tbh Part No. 10 50 200 | PartNo. 2,000 Part No. 
5%, 2512, 1 Watt, 00 Jumper 0.0 500 10 315 63 32 10 541-0.0XCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-0.0XTR-ND 75.00/M CRCW251 2xxxxZ0EG 
5%, 2512, 1 Watt 1.0~ 10M 541-(Value)XCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-(Value)XTR-ND 75.00/M CRCOW251 2xxxxJNEG 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1847 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors 


RoHS Compliant Parts 
Available 
(Parts other than indicated 
may be available as ROHS 


compliant) 
Temperature Coefficient (ppm/°C) 
Size Code: 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
1 Resistance Range (0): 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 1% 1% 
.047 <R<.091 500+300 = 500+300 _ 3004300 5004300 500+300 
w 1sR<.13 400+200 = 4004200 = — 400+200 4004200 
4 15<R<10 +250 _ +250 — _ #250 +250 
L 1.0<R<22 500+350 = 500+350 = = = 
1.0<R<10 _ = _ +500/-250 _ +400 +250 = +250 _ +200 — = 
1.0<R<10M = +250 +200 = +200 _ = = 
oom 2.2<R<10 +500 = +500 — +500 — — — 
P| loth 10<R<2.2M _ = +100 _— +100 = +100 = +100 
10<R<10M +250 = = +200 = +200 = +200 = +200 = = = 
MCRO06 1%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
10 22 33 51 82 165 510 976 1.5K 2.7K 3.9K 5.1K 7.5K —-11.5K 22K 30K 44.2K 56K 91K 150K 240K 360K 510K 1.2M 
12 24 39 56 100 200 680 1.0K 1.8K 287K 4.3K 5.6K 8.2K 12K 24K 30.1K  45.3K 68K 100K 162K 255K 402K 680K 1.5M 
15 24.3 43 68 110 300 750 1.1K 20K 294K 4.7K 562K 825K 121K 249K  33.2K 47K 698K 120K 180K 280K 430K 750K 20M 
18 25:5 47 73.2 130 430 820 1.2K 2.1K 3.0K 475K 6.2K 10K 15K 274K 40.2K = 47.5K = 80.6K_s 121K = 220K 300K-—ss« 470K 10K 2.2M 
20 27 49.9 75 150 470 910 1.3K 2.2K 3.3K 499K 68K  11.3K 18K 29.4K —43.2K 51K 825K 140K 232K 324K 487K 1.0M 10M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW & it tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 15,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 | RHM(Value)ABCT-ND 1.18 3.18 7.31 | RHM(Value)ABTR-ND 12.00/M | MCROO6YZPFxxxx 
MCROO6 5%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values —- ROHS Compliant 
0.0 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 15M 27M 4.7M  8.2M 
5.6 16 30 51 1 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 16M 30M 51M 9.1M 
10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K 560K 1.0M 18M 33M 56M 10M 
11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 110K 200K «= 360K. «620K. 11M = 20M 36M _—s« 62M 
12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 12M 22M 39M 6.8M 
13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 13M 24M 43M 7.5M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C WwW jg ity tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 15,000 Part No. 
5%, 0201, 1/20 Watt 0.0 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 | RHM(Value)AGCT-ND 1.02 2.76 6.33 | RHM(Value)AGTR-ND 9.00/M MCROO6YZPJxxxx 
MCRO1 1%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
1.00@ 33.0@ 68.0 180 430  620@ 1.21K@ 240K 4.30K® 6.49K® 9.10K@ 12.0K@ 17.4K@ 24.9K® 35.7K 453K  53.6K 787K 95.3K 127K® 226K@ 332K@ 560K@ 
470® 36.0@ 68.1 220 464 680@ 1.50K® 2.70K® 4.64K@ 6.80K@ 9.53K®@ 12.1K@ 18.0K@ 26.1K@ 36.0K® 46.4K 56.0K® 80.6K® 97.6K@ 150K® 240K® 360K® 562K 
10.0@ 39.0 75.0 280 470 715 1.80K® 3.01K@ 5.10K® 7.50K® 10.0K® 13.0K@ 19.1K@ 27.0K@ 39.0K@ 47.0K® 60.4K@ 82.0K@ 100K® 180K® 249K@® 430K@ 620K@ 
22.0 499 100 300 499%  910@ 1.82K® 3.30K@ 536K  7.87K 107K 14.0K@ 20.0K@ 280K 39.2K® 47.5K® 61.9K 82.5K@ 110K@ 187K 261K  442K® 649K@ 
249@ 51.0 120 301@ 510% 1.00K® 1.96K® 3.74K@ 5.49K@ 8.06K® 11.0K@ 15.0K® 21.0K@ 30.0K@ 40.2K@ 49.9K® 62.0K® 88.7K 120K@ 200K® 270K® 470K® 768K 
26.1 56.0@ 150 330@ 511@ 1.10K® 2.20K® 3.90K® 5.62K@ 8.20K@ 11.3K@ 16.0K® 22.0K@ 301K@ 422K 51.0K® 64.9K  90.9K 121K@ 210K  300K® 499K® 1.00M@ 
28.0% 62.0@ 160 332@ 560® 1.20K@ 2.21K® 3.92K® 6.20K® 8.87K 115K 16.2K® 22.1K® 33.0K@ 43.0K@ 51.1K®@ 68.0K® 91.0K® 124K@ 220K@ 301K® 510K® 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C WwW L ip tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt 1.00 ~ 4.70 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 | RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFLxxxx 
1%, 0402, 1/16 Watt 10.0 ~ 1.00M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 | RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFxxxx 
@ RoHS Compliant 
MCRO01 5%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
0.0@ 3.00 5.1 15@ 30¢ 47@ 82@ 180@ 300@ 470® 820 1.8K@  3.0K@ 4.7K® 7.5K@ 15K@ 30K@ 56K@ 110K  220K@ 470K® 3.0Me 
1.0@ 3.3@ 5.6@ 18@ 33@ 51@ 91 200 3300 510® 910 2.0K® 3.3K® 51K® 82K® 18K@ 33Ke 62K 120K@ 270K@ 560K 3.3M 
11 3.9 8.2 20@ 36@ 56@ 100 220 3600 560 1.0K® 2.2K@ 3.6K 5.6K@ 10K 22Ke 39Ke 68K@ 150K® 300K 680K 
2.0@ 43 10@ 22@ 39@ 68@ 150 2400 390@ 620 1.2K@ = 24K@ = -3.9K@ 6.2K 11K 24Ke 43K 82K@ 180K® 330K® 1.0M@ 
2.20 47®@ 12@ 27¢@ 43 75@ 160 270 430 680 15K® 27Ke 4.3K 6.8K@  12Ke 27K@ 47K@ 100K® 200K@ 430K 1.5M@ 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW L io tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0402, 1/16 Watt 0.0 ~ 3.3M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)JCT-ND 74 1.99 4.57 | RHM(Value)JTR-ND 3.73/M MCRO1MZPJxxxx 
@ RoHS Compliant 
MCRO3 1%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
10.0@ 17.4 28.7 46.4 75.0@ 130 221@ 360 5766 953% 1.65K@ 2.74K@ 4.42K@ 7.15K® 12.1K® 21.0K@ 34.0K@ 54.9K® 91.0K® 160K® 267K@ 430K® 681K@ 
10.2 17.8¢@ 29.4 47.0 76.8 133@ 226@ 365@ 590% 976% 1.69K® 2.80K@ 4.53K@ 7.32K@ 12.4K@ 21.5K@ 34.8K@ 56.2K@ 93.1K® 162K@ 270K@ 432K@ 698K 
10.5 18.0@ 30.0 475 787% 137@ 232@ 374@ 604 1.00K® 1.74K@ 287K@ 4.64K@ 7.50K® 12.7K® 22.0K® 35.7K@ 57.6K® 95.3K® 165K@ 274K@ 442K@ 715K@ 
10.7 18.2@ 30.1 4870 80.6 140@ 237@ = 383@ = 619@ = 1.02K® 9 1.78K@ 2.94K@ 4.70K@ 7.68K® 13.0K® 22.1K@ 36.0K@ 59.0K®@ 97.6K® 169K® 280K@ 453K@ 732K 
11.0@ 18.7 30.9 49.9 820 143@ 240@ 390% 620 1.05K@ 1.80K® 3.00K® 4.75K@ 7.87K@ 13.3K® 22.6K® 36.5K@ 60.4K@ 100K® 174K® 287K@ 464K 750K 
11.3 19.1 31.6@ 51.0 825¢ 147 243@ §=392@ = 634@)—1.07K@ 9 1.82K@ 3.01K® 4.87K@ 8.06K@ 13.7K@ 23.2K@ 37.4K@ 61.9K@ 102K@ 178K@ 294K@ 470K® 768K 
115 19.6 32.4 51.1@ 845 150 249@ 402@ 649@ 1.10K® 1.87K@ 3.09K® 4.99K® 8.20K® 14.0K@ 23.7K@ 38.3K@ 62.0K® 105K@ 180K@ 300K® 475K® 787K 
11.8 20.0@ 330@  523@ 88.7 154 255@ 412@ =665@ §=1.13K@ 1.91K® 3.16K® 5.10K® 8.25K@ 14.3K@ 24.0K@ 39.0K® 63.4K@ 107K@ 182K@ 301K® 487K 806K 
12.0@ 20.5 33.2@ 536 90.9%  158@ 261% 422@ 680@ 1.15K@ 1.96K@ 3.24K@ 5.11K® 8.45K@ 14.7K@ 24.3K@ 39.2K@ 64.9K® 110K@ 187K@ 309K® 499K® 820K@ 
121 21.0 34.0 549@ 91.0% 160  267@ 430% 681@ 1.18K@ 2.00K@ 3.30K® 5.23K® 8.66K® 15.0K® 24.9K® 40.2K® 66.5K® 113K@ 191K@ 316K 510K®  825K@ 
12.4@ 21.5 348@ 56.00 93.1 162@ 270% 432 698% 1.20K® 2.05K® 3.32K@ 5.36K@ 8.87K® 15.4K@ 25.5K@ 41.2K@ 68.0K®@ 115K® 196K@ 324K@ 511K 845K 
om 22.0 35.7% 56.20 95.3% 165 274@ 442@ 715@ 1.21K@ 210K® 3.40K® 549K@ 9.09K® 15.8K® 26.1K® 42.2K@ 68.1K@ 118K@ 200K® 330K® 523K@ 866K@ 
13.0 221 36.0  57.6@ 97.6 169@ 280@ 453  732@ 1.24K® 2.15K® 3.48K@ 5.60K@ 9.10K® 16.0K® 26.7K@ 43.0K@ 69.8K@ 120K® 205K® 332K@ 536K@ 887K 
13.3 226@ 36.5@ 59.0 100 174@ 287@ 464 750@ 1.27K@ 2.20K@ 3.57K@ 5.62K® 9.31K® 16.2K@ 27.0K@ 43.2K@ 71.5K® 121K@ 210K@ 340K® 549K® 909K 
13.7 23.2@ 374@ 604@ 102 1786 294  470@ 768 = 1.30K® 9 2.21K@ 3.60K®@ 5.76K® 9.53K@ 16.5K@ 274K 44.2K® 73.2K@ 124K@ 215K@ 348K 560K® 910K@ 
14.0 23.7 38.3@ 61.9%  105@ 180% 300  475@  787@ 1.33K@ 2.26K@ 3.65K@ 5.90K® 9.76K@ 16.9K@ 28.0K@ 45.3K@ 75.0K® 127K@ 220K@ 357K 562K® 931K 
14.3@ 24.0@ 39.0 620 107@ 182@ 3010 487% 806 1.37K® 2.32K@ 3.74K@ 6.04K@ 10.0K® 17.4K@ 28.7K@ 46.4K@ 76.8K® 130K® 221K@ 360K@ 576K@ 953K 
147 243@ 39.20 63.4 110@ 187@ 309% 499%  820@ 1.40K@ 2.37K@ 3.83K@ 6.19K® 10.2K® 17.8K@ 29.4K@ 47.0K® 78.7K® 133K@ 226K@ 365K 590K® 976K 
15.0@ 249 402 649 1130 191@ 316 510@ 825@ 1.43K@ 2.40K@ 3.90K® 6.20K® 10.5K@ 18.0K@ 30.0K@ 47.5K® 80.6K® 137K® 232K@ 374K@ 604K@ 1.00M® 
15.4 25.5 41.2 66.5 115@ 196 324@ = 511@ = 845@ = 1.47K@ =—2.43K@ 3.92K® 6.34K@ 10.7K@ 18.2K@ 30.1K® 48.7K® 82.0K@ 140K@ 237K 383K@ 619K@ 1.20M@ 
15.8 26.1 42.2 68.00 118 200 330 523@ 866% 1.50K® 249K® 4.02K® 6.49K@ 11.0K@ 18.7K@ 30.9K® 49.9K® 82.5K@ 143K@ 240K@ 390K® 620K@ 1.21M@ 
16.0@ 26.7 43.0@ 681 120 205  332@ 5366  887@ 1.54K@ 2.55K@ 4.12K@ 6.65K@ 11.3K@ 19.1K@ 31.6K@ 51.0K@ 84.5K® 147K@ 243K@ 392K@ 634K 1.50M® 
16.2 27.0 43.2@ 698% 121@ 210% 340  549@ 909% 1.58K@ 261K® 4.22K® 6.80K® 11.5K@ 19.6K® 32.4K® 51.1K® 86.6K@ 150K@ 249K 402K® 649K@ 2.00M@ 
16.5@ 27.4@ 44.2 14k) 124@ = 215@ = 348@ = 560 = 910 )=— 1.60K® 92.67K@ 4.30K@ 6.81K® 11.8K® 20.0K@ 33.0K@ 52.3K@ 88.7K® 154K@ 255K@ 412K@ 665K 
16.9@ 28.0 45.30 73.2 127@ = 220@ = 357@ = 562 = 931@ = 1.62K@ 2.70K@ 4.32K@ 6.98K® 12.0K® 20.5K® 33.2K@ 53.6K@ 90.9K® 158K@ 261K@ 422K@ 680K 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C WwW L T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt 10.0 ~ 2.00M 50 0.063W 0.8 1.6 | 0.45 0.3_ | RHM(Value)HCT-ND -76 2.04 4.68 | RHM(Value)HTR-ND 4.50/M MCRO3EZPFXxxxx 
RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ROHM SEMICONDUCTOR 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


MCRO3 5%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 


0.0@ 1.8 3.9 75@ 15@ 30@ 56@ 110@ 220 430% 820@ 1.6K® 3.3K@ 6.2K@ 12K® 24K@ 47K@ 91K 180K@ 360K 680K® 13M® 27M 51M 
1.0@ 2.2 4.3 8.2 16@ 33@ 62@ 120@ 240 4700 910 1.8K@ 3.6K@ 68K@ 13K@ 27K® 51K@ 100K® 200K® 390K 750K 1.5M® 3.0M® 56M 
1.1 240 47 94 18@ 36@ 686 130@ 270 510® 1.0K® 2.0K® 3.9K® 7.5K@ 15K® 30K® 56K@ 110K® 220K® 430K 820K® 16M® 3.3M@ 6.2M 
1.2@ 27@ 51 10@ 20@ 39@ 75@ 150@ 300 560® 1.1K@ 2.2K®@ 4.3K@ 82K@ 16K® 33K® 62K@ 120K® 240K® 470K@® 910K 1.8M® 36M 68M 
1.3 3.0 56 11@ 22@ 43@ 820 160@ 330 620 1.2K@ 24K® 4.7K® 91K@ 18K® 36K® 68K@ 130K 270K® 510K@ 1.0M@ 2.0M®@ 3.9M 8.2M 
18) 3.30 6.2 12@ 24@ 47@ 1 180@ 360 680% 1.3K@ 2.7K@ 5.1K@ 10K@ 20K® 39K® 75K@ 150K® 300K® 560K 1.1M® 2.2M® 43M 10M 
16@ 360 68¢ 13 27@ 51@ 100 200@ 390% 750 15K® 3.0K® 56K® 11K® 22K@ 43K® 82K 160K@ 330K® 620K 1.2M@ 24M® 4.7M@ 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C W [y T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt 0.0 ~ 10M 50 0.100W 0.8 1.6 | 0.45 0.3 | RHM(Value)GCT-ND 69 1.86 4.28 | RHM(Value)GTR-ND 3.12/M MCRO3EZPJxxxx 
@ RoHS Compliant 
NEW! \WiCR10 1%, 1/4 Watt — 0805 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 .062 082 alll 15 .20 ee 36 AT BDO: no} 
.051 .068 091 a2 16 .22 30 39 51 62 82 
.056 .075 10 13 18 .24 33 43 pont 68 hil 
Tape & Reel 
Value Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C Ww [b it tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Watt .047 ~ .091 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55} 0.4 | RHM(Value)NCT-ND 3.00 10.63 35.00 | RHM(Value)NTR-ND 110.00/M MCR10EZHFSxxxx 
1%, 0805, 1/4 Watt 10 ~ .91 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)MCT-ND 1.41 5.00 16.49 | RHM(Value)MTR-ND 47.00/M MCR10EZHFLxxxx 
MCR10 1%, 1/4, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1.00 127 220 35.7 56.2 93.1 162 270@ 432@ 698% 1.20K® 2.05K 3.32K® 5.36K® 8.87K® 15.4K@ 25.5K 41.2K@ 66.5K@ 113K 191K@ 316K 510K® 825K 1.50M 
110 13.0@ 221 36.0 576@ 95.3 165 274@ 442 715 1.21K@ 210K@ 3.40K@ 549K 9.09K® 15.8K® 26.1K® 422K 68.0K® 115K 196K 324K 511K@ 845K@ 1.54M 
1.30 13.30 226 36.5 59.0 97.6 169%  280@  453@ 732 1.24K@ 2.15K@ 3.48K@ 5.60K@ 9.10K® 16.0K® 26.7K® 43.0K@ 68.1K® 118K 200K® 330K® 523K 866K 1.58M 
1.50 13.7 23.2 374 604@ 100 174@ 287@ 464@ 750@ 1.27K 2.20K® 3.57K@ 5.62K® 9.31K 16.2K@ 27.0K@ 43.2K@ 69.8K@ 120K® 205K 332K@ 536K 887K 1.62M 
1.80 14.0 23.7 38.3 61.9 102 178 294 470@ = 768 = 1.30K@ 2.21K@ 3.60K@ 5.76K 9.53K@ 16.5K® 27.4K@ 44.2K 71.5K® 121K 210K 340K 549K 909K 1.65M 
2.00 143  24.0@ 39.0@ 62.0@ 105 180@ 300@ 475% 787 1.33K@ 226K 3.65K® 5.90K® 9.76K® 16.9K® 28.0K@ 45.3K@ 73.2K 124K 215K 348K 560K® 931K 1.69M 
2.20 147 243 39.2@ 63.4 107 182 = 301 )»= 487@ = 806 = 1.387K = 2.32K® 3.74K@ 6.04K@ 10.0K® 174K 28.7K 46.4K@ 75.0K@ 127K® 220K® 357K 562K 953K 1.74M 
3.00 15.0 249 40.2 649 1100 187 309@ 9=— 499 = 820 =1.40K@ 237K 3.83K@ 6.19K® 10.2K 17.8K@ 29.4K@ 47.0K@ 76.8K 130K® 221K®@ 360K® 576K 976K 1.80M@ 
3.90 15.4 255 41.2@ 66.5 113 191@ 316@ 510@ 825% 143K 240K® 3.90K® 6.20K® 105K 18.0K® 30.0K@ 47.5K@ 78.7K@ 133K 226K 365K 590K 1.00M® 1.82M 
4.70 15.8 26.1 42.2 68.0@ 115 196 324@ 511@ 845 1.47K@ 243K@ 3.92K@ 6.34K® 107K 18.2K 30.1K® 48.7K 80.6K@ 137K@ 232K 374K 604K 1.02M 1.87M 
5.60 16.0 267 43.0@ 681 118 200% 330% 523% 866 1.50K® 2.49K® 4.02K@ 649K®@ 11.0K® 187K  30.9K 49.9K@ 82.0K® 140K® 237K 383K 619K@ 1.05M 1.91M 
6.20 16.2 27.0 43.2@ 698 120 205 332@ 536 887 1.54K 9 2.55K  4.12K@ 665K 11.3K@ 191K 31.6K® 51.0K® 825K 143K@ 240K@ 390K@ 620K@ 1.10M@ 1.96M 
6.80 165 274@ 442 71.5 121@ 210@ 340@ 549 909 1.58K@ 261K 4.22K@ 6.80K® 115K 19.6K@ 324K 51.1K® 845K 147K 243K@ 392K 634K 113M 2.00M 
7.50 16.9 28.0 453 732 124@ 215@ 348 560 910 1.60K® 267K 4.30K® 6.81K® 11.8K@ 20.0K@ 33.0K@ 52.3K@ 86.6K 150K® 249K® 402K 649K 1.15M 2.05M 
10.0@ 174 287 46.4@ 75.0@ 127@ 220@ 357 562 931% 1.62K® 2.70K® 4.32K@ 6.98K 12.0K@ 20.5K 33.2K@ 53.6K 88.7K®@ 154K 255K 412K 665K 1.18M 2.10M 
10.2 178 294 470 768 130 221 360@ 576 953 1.65K 2.74K@ 4.42K@ 7.15K@ 121K@ 21.0K 34.0K 54.9K® 90.9K 158K 261K® 422K@ 680K@ 1.20M@ 2.15M 
10.5 18.0 30.0 475 787@ 133@ 226 365 590 976 169K 280K 4.53K@ 7.32K 12.4K® 21.5K® 348K 56.0K® 91.0K® 160K@ 267K 430K® 681K® 1.21M@ 220M 
10.7 18.2 30.1@ 487 806 137 232 374 604 1.00K® 1.74K@ 2.87K@ 4.64K@ 7.50K@ 12.7K@ 22.0K@ 35.7K 56.2K® 93.1K 162K 270K® 432K@ 698K 1.24M@ 
11.0@ 18.7 30.9 499 820@ 140 237@ 383@ 619 1.02K 1.78K 294K 4.70K® 7.68K 13.0K® 22.1K@ 36.0K@ 57.6K 95.3K@ 165K® 274K 442K@ 715K 1.27M 
11.3 19.1 31.6 51.0@ 825 143 240@ 390% 620 1.05K 1.80K® 3.00K® 4.75K@ 7.87K@ 13.3K 226K 365K 59.0K 97.6K 169K® 280K 453K® 732K 1.30M 
ili) 19.6 324 51.1% 84.5 147243 = 392 = 634. 1.07K@ 182K 3.01K 4.87K@ 8.06K@ 13.7K 23.2K 37.4K@ 604K 100K® 174K 287K 464K 750K® 1.33M 
11.8 20.0@ 33.0% 523 86.6 150 249% 402@ 649@ 1.10K@ 187K 3.09K 499K 8.20K® 14.0K® 23.7K® 38.3K@ 61.9K@ 102K 178K@ 294K@ 470K® 768K 1.37M 
12.0@ 205 33.2 53.6 88.7 154 255@ = 412, 665@ = 1.13K@ 1.91K® 3.16K® 5.10K® 8.25K@ 14.3K@ 24.0K@ 39.0K@ 62.0K@ 105K 180K® 300K® 475K® 787K 1.40M 
12.1 21.0 34.0 54.9 90.9@ 158 261@ 422@ 680 115K 1.96K® 3.24K@ 5.11K® 845K 14.7K@ 24.3K@ 39.2K@ 634K 107K@ 182K 301K 487K 806K 1.43M 
124 21.5 348 56.0 91.0 160 267 430@ 681@ 1.18K 2.00K® 3.30K®@ 5.23K@ 8.66K@ 15.0K@ 249K 40.2K® 649K 110K® 187K@ 309K 499K® 820K@ 1.47M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) |Power @70°C|; W Ee T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Watt | 1.00 ~ 7.50 150 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55 0.4. | RHM(Value)CCT-ND 1.41 5.00 16.49 | RHM(Value)CTR-ND 46.92/M MCR10EZHFLxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt | 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CCT-ND .38 1.34 4.41 | RHM(Value)CTR-ND 5.52/M MCR10EZHFxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt | 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CRCT-ND® 37 1.32 4.33 | RHM(Value)CRTR-ND®@ 5.00/M MCR10EZPFxxxx 
Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
MCR10 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
0.0 18 360 68¢ 13@ 27¢ 51® 100® 200 390 750 1.5K® 3.0K® 5.6K® 11K® 22K@ 43K® 82K®@ 160K@ 330K® 620K® 1.2M@ 24M 4.7M@ 9.1M 
1.0 2.0 3.9 7.50 15@ 30 56@ 110® 220 430@ 820 1.6K® 3.3K@ 6.2K® 12K@ 24K® 47K@ 91K®@ 180K® 360K@ 680K@ 1.3M 2.7M@ 5.1M® 10M® 
od 2.20 430 8.20 16 33¢ 62 120@ 240@ 470 910 1.8K® 3.6K® 6.8K® 13K® 27K@ 51K® 100K® 200K®@ 390K® 750K®@ 1.5M®@ 3.0M@ 5.6M 
1.2 24@ 47¢ 9.10 18@ 36@ 68¢ 130@ 270 510 1.0K® 2.0K®@ 3.9K@ 7.5K® 15K® 30K® 56K@ 110K® 220K 430K®@ 820K@ 1.6M@ 3.3M@ 6.2M 
1.3@ 270 51 10® 20 39@ 75 150@ 300 560 1.1K® 2.2K@ 4.3K@ 8.2K® 16K® 33K® 62K® 120K® 240K@ 470K@ 910K® 18M 3.6M_ 6.8M 
15@ 3.0 56¢ 11¢ 220 430 820 160® 330 620 1.2K® 24K@ 4.7K@ 9.1K® 18K® 36K® 68K@ 130K@ 270K® 510K@ 1.0M@ 2.0M 3.9M@ 7.5M 
1.6 3.30 866.20 12@ 24@ 47@ 91¢ 180 360 680 1.3K® 2.7K@ 5.1K® 10K® 20K® 39K® 75K® 150K® 300K@ 560K@ 1.1M@® 2.2M® 43M 8.2M@ 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) |Power @70°C|} W [b ili tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.0 ~ 10M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 | RHM(Value)ACT-ND 76 2.04 4.68 | RHM(Value)ATR-ND 4.50/M MCR10EZHUxxx 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.0 ~ 10M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 | RHM(Value)ARCT-ND@ 33 1.17 3.85 | RHM(Value)ARTR-ND® 4.00/M MCR10EZPJxxx 
Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
NEW! \WiCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 .062 .082 aihil AS} .20 27 36 AT 62 82 
.051 .068 091 le 16 722 30 39 51 68 Aah] 
.056 .075 10 -13 18 .24 33 43 56 ALES 
Tape & Reel 
Value Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C W [b LW, tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt .047 ~ .091 0.25W 1.6 3.2 | 0.55) 0.5 | RHM(Value)RCT-ND 3.83 13.56 44.66 | RHM(Value)RTR-ND 144.00/M MCR18EZHFSxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt 10 ~ .91 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)QCT-ND 2.03 7.20 23.73 | RHM(Value)QTR-ND 72.00/M MCR18EZHFLxxxx 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ROHM semiconnuctor 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount Reel” 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 
MCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
1.00 10.7 19.1 33.0@ 54.9 93.1 169 2940 487 825@ 1.50K@ 261K 4.32K@ 7.32K 13.0K@ 23.2K 39.2K 665K 118K 210K 357K 590K® 1.02M 1.82M 
110 11.0 196 33.2 56.0 95.3 174 300 499 845 154K 267K@ 4.42K@ 7.50K@ 13.3K@ 23.7K 40.2K@ 68.0K® 120K® 215K@ 360K@ 604K 1.05M 1.87M 
1.20 11.3 200 340 562 976 178 301@ = 510@ 866 1.58K 2.70K® 453K 7.68K® 137K 24.0K®@ 412K 68.1K@ 121K 220K@ 365K 619K 1.07M 1.91M 
1.30 11.5 20.5 348 576@ 100 180 309 511 887 1.60K® 274K 4.64K@ 7.87K® 14.0K® 243K 42.2K@ 698K 124K@ 221K 374K 620K® 1.10M 1.96M 
1.50 11.8 21.0 357 59.0 102@ 182 316@ 523 909 1.62K@ 280K 4.70K@® 806K 143K 249K 43.0K® 715K 127K 226K 383K 634K 1.13M 2.00M@ 
1.60 120 215% 36.0 60.4 105 187 324 536 910 165K 287K 4.75K@ 8.20K® 14.7K@ 25.5K@ 43.2K 73.2K 130K@ 232K 390K® 649K 1.15M 2.05M 
1.80 121 22.0@ 36.5% 61.9 107 191 3300 549 931 169K 294K 487K 8.25K 15.0K® 26.1K®@ 44.2K@ 75.0K® 133K 237K@ 392K 665K 1.18M 2.10M 
2.00 124 221@ 374@ 62.0 110 196 332@ 560 953  1.74K@ 3.00K@ 4.99K® 845K 15.4K@ 26.7K@ 453K 768K 137K 240K@ 402K 680K@ 1.20M@ 2.15M 
2.20 12.7 226 383% 63.4 113 200 340 562 976 1.78K 3.01K® 5.10K®@ 8.66K® 15.8K 27.0K® 46.4K@ 78.7K@ 140K 243K 412K 681K 1.21M 220M 
240 13.0@ 23.2 390 64.9@ 115 205 348@ 576 = 1.00K® 9 1.80K® 3.09K® 5.11K® 8.87K® 16.0K@ 28.0K 47.0K® 80.6K@ 143K@ 249K 422K@ 698K 1.24M 
2.70 13.3 23.7@ 39.2@ 66.5 118 210 3570 590 1.02K 1.82K@ 316K@ 5.23K 9.09K® 16.2K 28.7K@ 47.5K@ 82.0K® 147K 255K 430K® 715K 1.27M 
3.00 13.7 240@ 402 680 120¢ 215 360 604 1.05K 187K 324K 5.36K 9.10K® 165K 294K 48.7K@ 825K 150K® 261K@ 432K 732K 1.30M 
3.30 14.0 24.3 41.2 68.1% 121% 220@ 365% 619% 1.07K@ 1.91K® 3.30K® 549K 931K 16.9K® 30.0K® 499K® 845K 154K 267K® 442K 750K@ 1.33M 
3.60 143 249@ 422 69.8 124 2210 374 620 1.10K® 1.96K 3.32K® 5.60K® 953K 174K 30.1K® 51.0K® 866K 158K 270K® 453K 768K 1.37M 
3.90 14.7 255 43.00 71.5 127 226 383 634 113K 2.00K®@ 3.40K®@ 5.62K® 9.76K 17.8K®@ 30.9K 51.1K® 887K 160K@ 274K 464K 787K 1.40M 
430 15.0 261 43.2 73.2 1300 232 390 649@ 115K 205K 348K 5.76K@ 10.0K@ 18.0K® 316K 523K 90.9K® 162K 280K®@ 470K@ 806K 1.43M 
4.70 15.4 26.7 44.2 75.00 133 2370 392 665 1.18K@ 210K 3.57K 590K 10.2K® 18.2K@ 32.4K@ 53.6K@ 91.0K@ 165K@ 287K 475K® 820K@ 1.47M 
5.10 158@ 27.0 453 76.8@ 137 240@ 402@ 680 1.20K® 215K® 3.60K@ 6.04K@ 105K 18.7K® 33.0K@ 54.9K@ 931K 169K® 294K 487K 825K® 1.50M@ 
5.60 160 274@ 464 787@ 140 243 412 681@ 1.21K® 2.20K@ 3.65K® 6.19K® 107K 19.1K 33.2K® 56.0K@ 95.3K@ 174K 300K® 499K 845K 1.54M 
6.20 16.2 28.0 47.0 80.60 143 249 422 698@ §1.24K 2.21K® 3.74K 6.20K® 11.0K@ 196K  34.0K 562K 97.6K 178K@ 301K® 510K® 866K 1.58M 
6.80 165% 287% 47.5 82.0¢ 147 255 430@ 715 1.27K@ 2.26K 3.83K@ 634K 11.3K 20.0K® 348K 57.6K 100K® 180K® 309K® 511K@ 887K 1.60M 
7.50 16.9 29.4 487 825 1500 261 4320 732  1.30K@ 232K 3.90K® 649K® 11.5K@ 20.5K 35.7K@ 59.0K® 102K 182K 316K 523K 909K 1.62M 
8.20 174 30.0 49.9 84.5 154@ 267 442 750@ 1.33K@ 237K@ 3.92K 665K 118K 21.0K 36.0K® 604K 105K 187K  324K® 536K 910K® 1.65M 
9.10 17.8 30.1@ 5100 86.6 158 270 453 768 1.37K® 240K 4.02K® 6.80K® 12.0K@ 21.5K@ 365K 619K 107K 191K  330K® 549K 931K@ 1.69M 
10.0@ 18.0 30.9 511@ 887 160@ 274 464 787 140K 243K 412K 6.81K® 12.1K® 22.0K®@ 374K 62.0K® 110K® 196K  332K@ 560K® 953K 1.74M 
10.2 18.2 31.6 523 90.9@ 162 280 470 806 143K 249K®@ 4.22K 6.98K® 124K 221K®@ 383K 634K 113K 200K@ 340K 562K 976K 1.78M 
10.5 18.7 324 536@ 91.0 165 287 475@ 820@ 147K 255K 4.30K@ 7.15K 12.7K@ 226K 39.0K@ 649K 115K 205K 348K 576K 1.00M@ 1.80M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) |Power @70°C| W [E aly tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt 1.00 ~ 9.10 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55] 0.5 | RHM(Value)FCT-ND 2.03 7.20 23.73 | RHM(Value)FTR-ND 71.76/M | MCR18EZHFLxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt | 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FCT-ND 47 1.66 5.46 | RHM(Value)FTR-ND 9.12/M | MCR18EZHFxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt | 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FRCT-ND® A6 1.63 5.38 | RHM(Value)FRTR-ND@ 9.00/M |MCR18EZPFxxxx 
@ Values also available as Resin Overcoated — which are also RoHS Compliant 
MCR18 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
0.0@ 3.30 11¢ 39@ 150® 510 1.8K® 6.2Ke 22K 7T5K® 270K® 910K® 3.3Me 
1.0 3.6 12@ 43¢ 160¢ 560 2.0K 6.8K 24K® 82K 300K® 1.0M@ 3.6M 
1.1@ 3.9¢ 13@ 51@ 180® 620 2.2K 7.5K® 27K 91K® 330K® 1.1M 3.9M® 
1.20 4.30 15@ 56@ 200 6800 24Ke 8.2Ke 30K® 100K@ 360K® 1.2M 4.3M 
1.3 4.7@ 16@ 62 220 7500 2.7K® 9.1K® 33K 110K@ 390K® 1.3M 4.7M@ 
1.5¢ 5.10 18@ 68¢ 2400 8200 3.0K® 10K@ 36K 120K® 430K@ 1.5M@ 5.1M 
1.6¢ 5.6¢ 20 75 270@ 910 3.3Ke 11K@ 39K® 130K@ 470K® 1.6M 5.6M®@ 
1.8¢ 6.20 22 82 300 1.0K 3.6K® 12K@ 43K® 150K® 510K® 1.8M@ 6.2M 
2.0 6.80 24@ 91e 3300 1.1K® 3.9Ke 13K@ 47K® 160K@ 560K® 2.0M@ 6.8Me 
2.20 5) 27¢ 100@ 360 1.2Ke 4.3K® 15K@ 51K 180K® 620K@ 2.2M® 7.5M 
2.40 8.20 30 110@ 390® 1.3K@ 4.7K® 16K@ 56K 200K® 680K@ 2.4M 8.2M 
2.7 9.1¢ 33@ 1200 430 1.5K® 5.1K@ 18K@ 62K 220K@ 750K® 2.7M 9.1M 
3.00 10® 36@ 130@ 470® 1.6K® 5.6K® 20K® 68K 240K® 820K@ 3.0M 10M® 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range () | Voltage (V) |Power @70°C| W [E As tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55) 0.5 | RHM(Value)ECT-ND 91 2.46 5.65 | RHM(Value)ETR-ND 7.95/M MCR18EZHUxxx 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55] 0.5 | RHM(Value)ERCT-ND@ 40 1.41 4.66 | RHM(Value)ERTR-ND® 6.00/M MCR18EZPJxxx 
Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
NEW! WICR25 1%, 1/2 Watt — 1210 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 .062 082 ald Ag .20 ren 36 AT 62 82 
.051 .068 091 12 16 .22 30 39 51 68 eh 
.056 .075 10 13 18 .24 33 43 56 AiO} 
Tape & Reel 
Value Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing i-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW fh AU, tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 4,000 Part No. 

1%, 1210, 1/2 Watt .047 ~ .091 0.5W 2.5 3.2 | 0.55) 0.5 | RHM(Value)TCT-ND 6.66 23.58 77.67 | RHM(Value)TTR-ND 257.00/M MCR25JZHFSxxxx 
1%, 1210, 1/2 Watt 10 ~ .91 0.5W 2.5 3.2 | 0.55) 0.5 | RHM(Value)SCT-ND 2.03 7.20 23.73 | RHM(Value)STR-ND 72.00/M MCR25JZHFLxxxx 
NEW! WCR50 1%, 1/2 Watt — 2010 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 .062 082 aihil A} .20 225) 33 43 56 15 
051 .068 091 le 16 22 te 36 A7 62 82 
.056 .075 10 13 18 .24 30 39 51 68 eh 

Tape & Reel 
Value Rated Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW [E ai tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 4,000 Part No. 
1%, 2010, 1/2 Watt .047 ~ .091 0.5W 2.5 5.0 | 0.55) 0.6 | RHM(Value)VCT-ND 6.45 22.84 75.25 | RHM(Value)VTR-ND 248.00/M MCRS0JZHFSxxxx 
1%, 2010, 1/2 Watt 10 ~ .91 0.5W 2.5 5.0 | 0.55) 0.6 | RHM(Value)UCT-ND 5.55 19.67 64.79 | RHM(Value)UTR-ND 213.00/M MCRS50JZHFLxxxx 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ROHM SEMICONDUCTOR 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


NEW! \WiCR100 1%, 1 Watt — 2512 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 


.047 .062 082 ella Alo: .20 rei 36 AT 62 82 
.051 .068 091 12 16 122 30 39 51 68 Ash 
.056 .075 10 13 18 .24 33 43 56 ares) 
Tape & Reel 
Value Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW [E aly tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 4,000 Part No. 
1%, 2512, 1 Watt .047 ~ .091 1W 3.2 6.3 | 0.55] 0.6 | RHM(Value)XCT-ND 11.76 41.66 137.24 | RHM(Value)XTR-ND 461.00/M | MCR100JZHFSxxxx 
1%, 2512, 1 Watt 10 ~ .91 1W 3.2 6.3 | 0.55) 0.6 | RHM(Value)WCT-ND 9.14 32.37 106.65 | RHM(Value)WTR-ND 356.00/M |MCR100JZHFLxxxx 
KTR10 5%, 1/8 Watt, High Voltage — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
Temperature Coefficient 1.0 2h 100 510 22K 300K 1.0M 4.7M 
(ppm/°C) 47 33 150 1.0K 33K 470K 1.5M 5.1M 
Size Code: 0805 1206 5.1 47 200 3.0K 47K 510K 2.0M 5.6M 
Resistance Range (0): 5% 5% 10 56 300 10K 100K 680K 2.2M 10M 
1.0<R<10M +200 +200 22 62 390 20K 200K 750K 3.3M 30M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) | Power @70°C| W fs VW tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 1.0 ~ 30M 400 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)BCT-ND 1.93 5.18 11.91 | RHM(Value)BTR-ND 30.03/M KTR10EZPJxxx 
KTR18 5%, 1/4 Watt, High Voltage — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1.5 8.2 33 82 160 330 680 1.3K 3.0K 7.5K 22K 62K 150K 330K 680K 1.5M 3.9M 10M 
1.8 10 39 91 180 360 750 1.5K 3.3K 8.2K 27K 68K 180K 360K 750K 1.6M 4.7M 
2.0 12 47 100 200 390 820 1.6K 3.9K 10K 33K 75K 200K 390K 820K 1.8M 5.1M 
3.3 16 51 110 220 430 910 1.8K 4.3K 12K 39K 82K 220K 430K 1.0M 2.0M 5.6M 
47 18 56 120 240 470 1.0K 2.0K 4.7K 15K 47K 100K 240K 470K 1.1M 2.2M 6.8M 
5.6 22 68 130 270 510 1.1K 2.2K 5.6K 18K 51K 110K 270K 510K 1.2M 3.0M 7.5M 
6.8 27 75 150 300 560 1.2K 2.7K 6.8K 20K 56K 120K 300K 560K 1.3M 3.3M 8.2M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C [by U tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 1.5 ~ 10M 500 0.25W 1.6 3.2 | 0.55] 0.5 | RHM(Value)PCT-ND 1.93 5.18 11.91) RHM(Value)PTR-ND 30.03/M KTR18EZPJxxx 
ESR03 5%, 1/5 Wait, Anti-Surge — 0603 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
Temperature Coefficient (ppm/°C) 13 300 470 910 2.2K 10K 
Size Code: 0603 0805 1206 
Resistance Range (0): 5% 5% 5% 130 330 510 1.0K 4.7K 22K 
1.0<R<10M = +200 +200 240 390 560 2.0K 5.1K 
10<R<10M +200 a = 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —-mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) | Power @70°C| W [ aU tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/5 Watt 13 ~ 22K 50 0.2W 0.8 1.6 | 0.45 | 0.3 | RHM(Value)DCT-ND 142 3.82 8.78 | RHM(Value)DTR-ND 18.99/M ESRO3EZPUxxx 
ESR10 5%, 1/4 Wait, Anti-Surge — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1 2.2 5.6 12 24 47 91 180 360 820 1.8K 3.6K 7.5K 20K 51K 220K 
seal 2.4 6.2 13 27 51 100 200 390 910 2.0K 3.9K 8.2K 22K 56K 300K 
1.2 2m 6.8 15 30 56 110 220 470 1.0K 2.2K 4.3K 9.1K 24K 68K 470K 
15 3.3 eo) 16 33 62 120 240 510 1.1K 2.4K 4.7K 10K 27K 82K 560K 
1.6 3.9 8.2 18 36 68 130 270 560 1.2K 2.7K 5.1K 12K 33K 91K 1.5M 
1.8 47 10 20 39 75 150 300 680 1.5K 3.0K 5.6K 13K 39K 100K 10M 
2 5.1 11 22 43 82 160 330 750 1.6K 3.3K 6.8K 18K 47K 200K 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C|) W L aly tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/4 Watt 1~10M 150 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)KCT-ND 1.42 3.82 8.78 | RHM(Value)KTR-ND 18.99/M ESR10EZPUxxx 
ESR18 5%, 1/3 Wait, Anti-Surge — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1 6.8 18 39 270 750 1.8K 3.9K 18K 100K 1.0M 
val TES) 20 47 300 910 2.0K 4.7K 20K 150K 3.0M 
22 Sail 24 62 360 1.0K 2.2K 5.1K 22K 200K 10M 
2.4 10 27 75 430 1.2K 2.7K 5.6K 33K 220K 
3.3 12 30 100 470 1.3K 3.0K 8.2K 39K 470K 
4.7 13 33 120 510 1.5K 3.3K 10K 47K 680K 
5.1 15 36 200 620 1.6K 3.6K 12K 82K 820K 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) |Power @70°C} W [te Uy tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/3 Watt 1~10M 200 0.33W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)ICT-ND 2.29 6.16 14.15) RHM(Value)ITR-ND 37.95/M ESR18EZPJxxx 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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YAGEO Surface Mount Thin Film Chip Resistors 


Description: 

The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each 
end and connected by a resistive material. The composition of the resistive material is adjusted to give the 
approximate required resistance and laser cutting of this resistive layer that achieves tolerance trims the 
value. The resistive layer is covered with a protective coat and printed with the resistance value. Finally, 
the two external terminations (matte tin) are added. 


5% 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


Pt CO oon Protective Coat 
id Resistor Layer 
Inner Electrode 
End Termination 
Ceramic Substrate 
Power : P Resis- 
Rating Dimensions (mm) tance | Temperature 
Series | @ 70° L WwW P T Range | Coefficient 
RTO603] 1/10 Watt | 1.60.10 | .80+0.10 | .25+0.15 | .45+0.10 | 0.50% | +25ppm/°C 
RT0805| 1/8 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 | 0.50% | +50ppm/°C 
RT0402| 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.50 | .20+0.10 | .35+0.05 | 0.50% | +50ppm/°C 
RJ0805 | 1/10 Waitt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 1% +50ppm/°C 
RJ1206 | 1/8 Watt |3.10+0.10 | 1.60+0.10 | .45+0.20 | .55+0.10 1% +50ppm/°C 
RLO402| 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.05 | .20+0.10 | .35+0.05 1% -100 ~ .820 +800ppm/°C. 
-100 ~ .470 +800ppm/°C. 
RLO603] 1/10 Watt | 1.6040.10 | .8040.10 | .25+0.15 | .45+0.10 1% 560 ~ 820 +300ppm/*C 
100 ~ .330 +600ppm/°C 
RLO805 | 1/8 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 1% 360 ~ .470 +300ppm/°C 
-50Q ~ .910 +200ppm/°C. 
.010 ~ .0150 +1500ppm/°C 
RL2512| 1 Watt |6.35+0.10 | 3.20+0.15 | .60+0.20 | 5540.10] 1% | .0180 ~ .0390 +1200ppm/°C 
.0470 +800ppm/°C. 
5% 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
100 422 1.3K 3.57K 8.45K 20K 44.2K 124K 
110 430 1.37K 3.6K 8.66K 20.5K 47K 130K 
120 432 1.4K 3.9K 8.87K 21K 47.5K 140K 
121 464 1.47K 3.92K 9.09K 21.5K 48.7K 147K 
124 470 1.5K 4.02K 9.1K 22K 51K 150K 
130 475 1.6K 4.22K 9.31K 22.1K 51.1K 160K 
147 499 1.62K 4.3K 9.53K 22.6K 52.3K 165K 
150 510 1.69K 4.7K 10K 23.2K 53.6K 178K 
154 560 1.78K 4.75K 10.2K 24K 56K 180K 
160 562 1.8K 4.87K 10.5K 24.3K 56.2K 200K 
165 590 1.96K 4.99K 11K 24.9K 59K 220K 
180 604 2.0K 5.1K 11.5K 27K 60.4K 221K 
182 619 2.1K 5.11K 12K 27.4K 61.9K 240K 
200 620 2.2K 5.36K 12.1K 28K 62K 243K 
210 649 2.21K 5.49K 12.4K 28.7K 66.5K 249K 
220 680 24K 5.6K 13K 29.4K 68K 255K 
221 681 2.43K 5.62K 13.3K 30K 68.1K 270K 
240 715 2.49K 5.9K 14K 30.1K 69.8K 300K 
267 750 2.55K 6.04K 15K 32.4K 75K 301K 
274 806 2.67K 6.2K 15.8K 33K 78.7K 309K 
300 820 2.7K 6.34K 16K 33.2K 80.6K 324K 
301 825 2.74K 6.8K 16.2K 34K 82K 330K 
330 845 2.87K 6.81K 16.5K 34.8K 84.5K 332K 
332 910 3.0K 6.98K 17.4K 36K 90.9K 
348 1.0K 3.01K 715K 17.8K 37.4K 91K 
360 1.1K 3.09K 7.5K 18K 39K 100K 
390 1.2K 3.16K 8.06K 18.2K 40.2K 107K 
392 1.21K 3.32K 8.2K 18.7K 43K 110K 
402 1.24K 3.4K 8.25K 19.6K 43.2K 120K 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing |_Tape and Reel) | yageo 
Range Part No. 10 50 8=200 Qty. Price | Part No. 
1009 ~ 332KQ | 311-(Value)DCT-ND 1.69 4.56 10.47} 5,000 | 25.00/M| RTO603DRDO07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


.5% 1/8 Watt — 0805 Series 


Resistor Values 


10 15 215) 27 33 47 61.9 82 
itil 16 22 274 36 47.5 62 82.5 
12 18 22.6 30 39 49.9 68 91 
12.4 19.6 24 30.1 40.2 51 1 
13 20 24.9 32.4 43 56 80.6 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
10~910 311-(Value)BCT-ND 1.62 4.37 10.03 | 5,000 | 23.00/M | RTO805DREO7xxxxL 


10 20 30 36 47 51 56.2 68 
15, 27 33 39 49.9 56 62 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing [Tape and Reel | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. | Price Part No. 
10 ~ 820 311-(Value)UCT-ND 1.59 4.27 9.81 |10,000| 20.00/M | RT0402DRE07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i A 
1% 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 
3.0 3.6 43 5.1 6.2 5) 9.1 
3.3 3.9 4.7 5.6 68 8.2 10 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
3~ 100 311-(Value) VCT-ND 1.10 295 6.77 | 5,000 | 12.00/M | RJO8O5FRExxxxL 
% For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/8 Watt — 1206 Series Resistor Values 
3.0 3.3 3.6 3.9 43 47 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
3~ 4.70 311-(Value)NCT-ND 1.22 3.29 7.55 | 5,000 | 15.00/M | RJ1206FRExxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
10 als} ca] 33 AT 68 
12 18 .27 89 56 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 
-10 ~ .820 311-(Value)PCT-ND 8.61 23.16 53.21 |10,000| 158.00/M | RLO402FR-07xxxxL 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/10 Waitt — 0603 Series Resistor Values 
10 a) 22 33 AT 68 
12 18 27 39 56 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
10 ~ .820 311-(Value)QCT-ND 8.61. 23.16 53.21 | 5,000 | 176.00/M| RLO603FR-07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
10 16 27 43 62 
ald 18 30 47 68 
12 .20 33 50 dks) 
3 22 36 51 82 
As 24 39 56 Eh 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing |_ Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
-10 ~ .910 311-(Value)SCT-ND 8.61 23.16 53.21] 5,000 | 176.00/M | RLO805FR-07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1 Watt — 2512 Series Resistor Values 
010 018 027 039 
015 022 033 .047 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel) | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
.010 ~ .0470 | 311-(Value)TCT-ND 6.26 22.18 73.06 | 4,000 | 176.00/M | RL2512FK-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors 


Description: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal metal 
electrodes are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top surface of 
the substrate. The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance required and the 
value is trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive layer is covered with 
a protective coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of soldering the outer layer 
of these end terminations is a lead/tin alloy. End terminations on ROHS Compliant parts are pure tin. 


Protective Coat 


Protective Coat 
i /, Resistor Layer 


Fe Inner Electrode 
a ~\— End Termination 
Ceramic Substrate 


Power | Working 7 . Resis- 
Rating | Voltage Dimensions (mm) tance Temperature 
Size | at 70° | (Maximum) | L WwW 7 tt th | Range Coefficient 
9 5 
o402} 146w] Sov‘ 1.00 [0500.35 J0.20 | 0.25 | TOD SS LOMO TOOREI 
1% 10 << 10MO +200ppm/°C 
Ey 109 < R< 10MO #100ppm/*C 
osos} 140w] Sov‘ 1.60 |0.80}0.45 }0.25 | 0.25 | °° eis #100ppmn! 
1% | R<100;R>10MQ +200ppm/eC 
5% 109 < R < 10MO #100ppm/*C 
os0s| ew | 150v | 2.00|1.25]0.50 0.35] 0.35} >” ies #LOOpRm 
1% | R<100;R>10MO +200ppm/C 
5% 109 < R < 10MO #100ppm/*C 
1206] 14w | 200v |3.10]1.60]0.55]0.45)0.40) >” mais; =100ppm! 
1% | R<100;R>10MO +200ppmrc 


Resistor Values 


1%, 1/10 Watt — 0603 Series 


1.00 17.4 43.2 115 301 750 2.05K 510K 133K 34.8K 88.7K 240K 590K 
2.00 17.8 44.2 118 309 768 210K 511K 13.7K 35.7K 90.9K 243K 604K 
2.10 18.0 45.3 120 316 787 215K 523K 14.0K 36.0K 91.0K 249K 619K 
2.15 18.2 46.4 121 324 806 220K 536K 143K 36.5K 93.1K 255K 620K 
2.21 18.7 47.0 124 330 820 221K 549K 14.7K 37.4K 95.3K 261K 634K 
2.43 19.1 47.5 127 332 825 226K 560K 15.0K 383K 97.6K 267K 649K 
2.49 19.6 48.7 130 340 845 232K 562K 15.4K 39.0K 100K 270K 665K 
2.74 20.0 49.9 133 348 866 237K 576K 15.8K 39.2K 102K 274K 680K 
3.01 20.5 51.0 137 357 887 240K 5.90K 16.0K 40.2K 105K 280K 681K 
3.32 21.0 51.1 140 360 909 243K 604K 162K 41.2K 107K 287K 698K 
3.92 21.5 52.3 143 365 910 249K 619K 165K 422K 110K 294K 715K 
4.02 22.0 53.6 147 374 931 255K 620K 169K 43.0K 113K 300K 732K 
4.42 22.1 54.9 150 383 953 261K 634K 17.4K 43.2K 115K 301K 750K 
4.75 22.6 56.0 154 390 976 267K 649K 17.8K 442K 118K 309K 768K 
4.99 23.2 56.2 158 392 1.00K 2.70K 665K 18.0K 453K 120K 316K 787K 
5.11 23.7 57.6 160 402 102K 274K 680K 182K 464K 121K 324K 806K 
5.23 24.0 59.0 162 412 105K 280K 681K 187K 47.0K 124K 330K 820K 
5.62 24.3 60.4 165 422 1.07K 287K 698K 19.1K 47.5K 127K 332K 825K 
5.76 24.9 61.9 169 430 110K 2.94K 7.15K 19.6K 48.7K 130K 340K 845K 
6.04 25.5 62.0 174 432 113K 3.00K 7.32K 20.0K 49.9K 133K 348K 866K 
6.81 26.1 63.4 178 442 115K 3.01K 7.50K 205K 51.0K 137K 357K 887K 
7.50 26.7 64.9 180 453 118K 3.09K 7.68K 21.0K 51.1K 140K 360K 909K 
10.0 27.0 66.5 182 464 120K 316K 7.87K 215K 523K 143K 365K 910K 
10.2 27.4 68.0 187 470 121K 324K 806K 220K 53.6K 147K 374K 931K 
10.5 28.0 68.1 191 475 124K 330K 820K 221K 549K 150K 383K 953K 
10.7 28.7 69.8 196 487 127K 332K 825K 226K 56.2K 154K 390K 976K 
11.0 29.4 TAS 200 499 130K 340K 845K 23.2K 57.6K 158K 392K 1.00M 
11.3 30.0 73.2 205 510 133K 348K 866K 23.7K 59.0K 160K 402K 1.20M 
11.5 30.1 75.0 210 511. 137K 3.57K 887K 240K 604K 162K 412K 1.21M 
11.8 30.9 76.8 215 523 140K 360K 9.09K 243K 61.9K 165K 422K 1.50M 
12.0 31.6 78.7 220 536 143K 3.65K 910K 249K 62.0K 169K 430K 2.00M 
12.1 32.4 80.6 221 549 147K 374K 931K 255K 63.4K 174K 432K 2.21M 
12.4 33.0 82.0 226 560 1.50K 3.83K 9.53K 26.1K 649K 178K 442K 2.49M 
ey 33.2 82.5 232 562 154K 3.90K 9.76K 26.7K 66.5K 180K 453K 2.94M 
13.0 34.0 84.5 237 576 1.58K 3.92K 10.0K 27.0K 68.0K 182K 464K 3.01M 
13.3 34.8 88.7 240 590 160K 402K 10.2K 27.4K 68.1K 187K 470K 4.70M 
13.7 35.7 90.9 243 604 162K 412K 105K 28.0K 69.8K 191K 475K 4.75M 
14.0 36.0 91.0 249 619 165K 422K 10.7K 28.7K 71.5K 196K 487K 10.0M 
14.3 36.5 93.1 255 620 169K 430K 11.0K 29.4K 73.2K 200K 499K 

14.7 37.4 95.3 261 634. 1.74K «=94.32K «6-11.3K 30.0K 75.0K 205K 510K 

15.0 38.3 97.6 267 649 1.78K 442K 11.5K 30.1K 768K 210K 511K 

15.4 39.0 100 270 665 180K 453K 118K 30.9K 787K 215K 523K 

15.8 39.2 102 274 680 182K 464K 120K 31.6K 80.6K 220K 536K 

16.0 40.2 105 280 681 187K 4.70K 121K 32.4K 820K 221K 549K 

16.2 41.2 107 287 698 191K 475K 124K 33.0K 825K 226K 560K 

16.5 42.2 110 294 715 196K 487K 127K 33.2K 84.5K 232K 562K 

16.9 43.0 113 300 732 200K 499K 13.0K 340K 866K 237K 576K 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel( | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 

2.10 ~ 5.230 | 311-(Value)HCT-ND 77 207 4.76 = — |9C06031AxxxxFGHFT 
10.2 ~ 976K 311-(Value)HCT-ND 77° 207 4.76 = — |9C06031AxxxxFKHFT 
RoHS Compliant 

1.00 ~ 10.0MQ | 311-(Value)HRCT-ND .67 1.81 4.17 | 5,000 | 2.70/M | RCO603FR-07xxxxL 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 1% 
Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt — RoHS Compliant 
PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) 
PHH5-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 114 
values (5,700 total pieces) 
PHH6-KIT-ND 50 each of values 100K ~ 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) 


PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.002 ~ 7.500 
22 values (1,100 total pieces), 


PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
113 values (5,650 total pieces) 
PHH3-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


1%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Digi®Reel° 


Resistor Values 


1.00 36.0 150 470 1.20K 3.30K 6.49K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
1.50 39.0 160 499 1.21K 3.74K 6.80K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 78.7K 120K 240K 499K 
2.20 49.9 180 510 1.50K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
3.30 51.0 220 511 1.80K 3.92K 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 82.0K 124K 261K 560K 
470 56.0 280 560 1.82K 4.30K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 82.5K 127K 270K 562K 
10.0 62.0 300 620 1.96K 4.64K 8.20K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
22.0 68.0 301 680 2.20K 5.10K 8.87K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0K 90.9K 180K 301K 649K 
24.9 681 330 715 221K 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
26.1 75.0 332 910 240K 5.49K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00M 
28.0 100 430 1.00K 2.70K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
33.0 120 464 110K 3.01K 6.20K 10.7K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing [Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price | PartNo. 
26.1 ~ 768KQ | 311-(Value)LCT-ND 67. 1.81 4.17 = = | 9C04021AxxxxFLHF3 
RoHS Compliant 
1.00 ~ 3.60MO | 311-(Value)LRCT-ND 67 1.81 4.17 | 10,000] 2.43/M | RC0402FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt — 
RoHS Compliant 


PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 75.00 
17 values (850 total pieces) $20.95 
PHL2-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9100 
22 values (1,100 total pieces). . . $25.95 


1%, 1/8 Watt — 0805 Series 


1.00 301 866 249 634 180 470 1.27K 
1.02 3.09 887 255 649 182 475 1.30K 
1.05 316 9.09 261 665 187 487 1.33K 
1.07 324 931 267 680 191 499 1.37K 
110 3.32 953 270 681 196 510 1.40K 
113 340 976 274 698 200 511 1.43K 
115 348 100 280 715 205 523 1.47K 
118 357 102 287 732 210 536 1.50K 
121 365 105 294 750 215 549 1.54K 
124 374 107 300 768 220 560 1.58K 
127 383 11.0 301 787 221 562 1.60K 
130 390 113 309 806 226 576 1.62K 
133 392 115 316 820 232 590 1.65K 
137 4.02 118 324 825 237 604 1.69K 
140 412 120 330 845 240 619 1.74K 
143 4.22 121 33.2 86.6 243 620 1.78K 
147 432 124 340 887 249 634 1.80K 
150 442 127 348 909 255 649 1.82K 
154 453 130 357 910 261 665 1.87K 
158 464 133 360 931 267 680 1.91K 
162 470 137 365 953 270 681 1.96K 
165 475 140 374 976 274 698 2.00K 
169 487 143 383 100 280 715 2.05K 
1.74 499 147 39.0 102 287 732 2.10K 
1.78 511 150 392 105 294 750 215K 
180 523 154 402 107 300 768 2.20K 
182 536 158 412 110 301 787 221K 
187 549 160 422 113 309 806 226K 
191 560 162 430 115 316 820 232K 
196 562 165 432 118 324 825 237K 
200 576 169 442 120 330 845 240K 
205 590 174 453 121 332 866 243K 
210 604 178 464 124 340 887 249K 
215 619 180 47.0 127 348 909 255K 
220 620 182 475 130 357 910 261K 
221 634 187 487 133 360 931 267K 
226 649 19.1 49.9 137 365 953 270K 
232 665 196 51.0 140 374 976 274K 
237 680 20.0 51.1 143 383 1.00K 2.80K 
243 681 205 523 147 390 1.02K 287K 
249 698 21.0 536 150 392 1.05K 2.94K 
255 7.15 21.5 549 154 402 1.07K 3.00K 
261 7.32 220 56.0 158 412 110K 3.01K 
267 7.50 221 56.2 160 422 1.13K 3.09K 
274 7.68 226 576 162 430 1.15K 3.16K 
280 7.87 23.2 59.0 165 432 1.18K 3.24K 
287 8.06 23.7 604 169 442 1.20K 3.30K 


PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.53KQ 
33 values (1,650 total pieces) 


PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 
56 values (2,800 total pieces). 


PHL5-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 
32 values (1,600 total pieces). 


Resistor Values 


182K 
187K 
191K 
196K 
200K 
205K 
210K 
215K 
220K 
221K 
226K 
232K 
237K 
240K 
243K 
249K 
255K 
261K 
267K 
270K 
274K 
280K 
287K 
294K 
300K 
301K 
309K 
316K 
324K 
330K 
332K 
340K 
348K 
357K 


3.48K 9.09K 25.5K 64.9K 
3.57K 910K 26.1K 66.5K 
3.60K 9.31K 26.7K 68.0K 
3.65K 9.53K 27.0K 68.1K 
3.74K 9.76K 27.4K 69.8K 
3.83K 10.0K 28.0K 71.5K 
3.90K 10.2K 28.7K 73.2K 
3.92K 10.5K 29.4K 75.0K 
4.02K 10.7K 30.0K 76.8K 
412K 11.0K 30.1K 78.7K 
422K 11.3K 30.9K 80.6K 
430K 11.5K 31.6K 82.0K 
432K 11.8K 324K 82.5K 
442K 12.0K 33.0K 84.5K 
453K 121K 33.2K 86.6K 
464K 12.4K 34.0K 88.7K 
470K 12.7K 348K 90.9K 
475K 13.0K 35.7K 91.0K 
487K 13.3K 36.0K 93.1K 
4.99K 13.7K 36.5K 95.3K 
5.10K 14.0K 37.4K 97.6K 
5.11K 14.3K 383K 100K 
5.23K 14.7K 39.0K 102K 
5.36K 15.0K 39.2K 105K 
549K 154K 40.2K 107K 
5.60K 15.8K 41.2K 110K 
5.62K 16.0K 42.2K 113K 
5.76K 16.2K 43.0K 115K 
5.90K 16.5K 43.2K 118K 
6.04K 16.9K 442K 120K 
619K 17.4K 45.3K 121K 
620K 17.8K 46.4K 124K 
6.34K 18.0K 47.0K 127K 
649K 182K 47.5K 130K 
665K 18.7K 48.7K 133K 
680K 19.1K 49.9K 137K 
681K 19.6K 51.0K 140K 
6.98K 20.0K 51.1K 143K 
715K 20.5K 523K 147K 
7.32K 21.0K 53.6K 150K 
7.50K 21.5K 54.9K 154K 
7.68K 22.0K 56.0K 158K 
7.87K 221K 56.2K 160K 
8.06K 22.6K 57.6K 162K 
8.20K 23.2K 59.0K 165K 
8.25K 23.7K 60.4K 169K 
845K 24.0K 61.9K 174K 


475K 1.37M 4.22M 
487K 1.40M 4.32M 
499K 1.43M 4.42M 
510K 1.47M 4.53M 
511K 1.50M 4.64M 
523K 1.54M 4.70M 
536K 1.58M 4.75M 
549K 1.62M 4.87M 
560K 1.65M 4.99M 
562K 1.69M 5.11M 
576K 1.74M 5.23M 
590K 1.80M 5.36M 
604K 1.82M 5.49M 
619K 1.87M 5.62M 
620K 1.91M 5.76M 
634K 1.96M 5.90M 
649K 2.00M 6.04M 
665K 2.05M 6.19M 
680K 2.10M 6.34M 
681K 2.15M 6.49M 
698K 2.20M 6.65M 
715K 2.21M 6.81M 
732K 2.26M 6.98M 
750K 2.32M 7.15M 
768K 2.37M 7.32M 
787K 2.43M 7.50M 
806K 2.49M 7.68M 
820K 2.55M 7.87M 
825K 2.61M 8.06M 
845K 2.67M 8.25M 
866K 2.74M 8.45M 
887K 2.80M 8.66M 
909K 2.87M 8.87M 
931K 2.94M 9.09M 
360K 953K 3.01M 9.31M 
365K 976K 3.09M 9.53M 
374K 1.00M 3.16M 9.76M 
383K 1.02M 3.24M 10.0M 
390K 1.05M 3.30M 

392K 1.10M 3.32M 

402K 1.13M 3.40M 

412K 1.15M 3.48M 

422K 1.18M 3.57M 

430K 1.20M 3.65M 

432K 1.21M 3.74M 

442K 1.24M 3.83M 

453K 1.27M 3.92M 


294 825 240 61.9 174 453 1.21K 3.32K 866K 243K 620K 178K 464K 1.30M 4.02M 
3.00 845 243 620 178 464 124K 340K 887K 249K 634K 180K 470K 1.33M 4.12M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel} | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 

1.02 ~ 9.760 | 311-(Value)CCT-ND 80 2.15 4.93 = — |9C08052AxxxxFGHFT 
10.2 ~ 9.76MQ | 311-(Value)CCT-ND 80 2.15 4.93 _ — | 9C08052AxxxxxFKHFT 
RoHS Compliant 

1.00 ~ 10.0MO | 311-(Value)CRCT-ND .74 2.00 4.59 | 5,000 |_4.20/M | RCO805FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt — 
RoHS Compliant 


PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
104 values (5,200 total pieces) 
PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.002 ~ 9.760 


104 values (20,800 total pieces) 

PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (5,700 total pieces) 

PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


PHC3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces)... $79.95 
PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces) 

PHC5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) 

PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (22,600 total pieces) .. $169.95 
PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MO 115 
values (5,750 total pieces) 

PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (23,000 total pieces) $ 


(Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1853 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (cont, 


1%, 1/4 Watt — 1206 Series 


Resistor Values 


5%, 1/10 Watt — 0603 Series 


0.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 33K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 
1.0 3.6 11 36 110 360 1.1K 36K 11K 36K 110K 360K 1.1M 3.6M 
tall 3.9 12 39 120 390 12K 39K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
ne? 4.3 13 43 130 430 13K 43K 13K 43K 130K 430K 1.3M 4.3M 
1.3 47 15 47 150 470 15K 4.7K 15K 47K 150K 470K 1.5M 4.7M 
15 oe 16 51 160 510 1.6K 5.1K 16K 51K 160K 510K 1.6M 5.1M 
1.6 5.6 18 56 180 560 18K 56K 18K 56K 180K 560K 1.8M 5.6M 
1.8 6.2 20 62 200 620 2.0K 62K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 
2.2 6.8 22 68 220 680 2.2K 68K 22K 68K 220K 680K 2.2M 6.8M 
2.4 15) 24 75 240 750 24K 7.5K 24K 75K 240K 750K 2.4M 8.2M 
Pate 8.2 20 82 270 820 2.7K 82K 27K 82K 270K 820K 2.7M 10M 
3.0 el 30 91 300 910 3.0K 9.1K 30K 91K 300K 910K 3.0M 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel) | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.1 ~ 8.2MO. 311-(Value)GCT-ND 70 1.89 4.34 = — |9C06031AxxxxJLHFT 

RoHS Compliant 

0.0 ~ 10MQ 311-(Value)GRCT-ND .64 1.74 3.99 | 5,000 | 2.07/M|RCO603JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt — RoHS Compliant 


PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values 


(3,600 total pieces) . -. $49.95 
PHG1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910K 72 values 
(14,400 total pieces)... 


5%, 1/8 Watt — 0805 Series 


PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 
(3,600 total pieces) .. - $49.95 
PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 
(14,400 total pieces) 


Resistor Values 


100 309 887 274 787 243 681 220K 619K 19.1K 56.0K 174K 499K 1.54M 4.42M 
102 316 9.09 280 806 249 698 221K 620K 196K 56.2K 178K 510K 1.58M 4.53M 
105 324 910 287 820 255 715 226K 634K 20.0K 57.6K 180K 511K 1.60M 4.64M 
107 330 931 294 825 261 732 232K 649K 205K 59.0K 182K 523K 1.62M 4.70M 
110 332 953 30.0 845 267 750 237K 665K 21.0K 60.4K 187K 536K 1.65M 4.75M 
113 340 9.76 30.1 866 270 768 240K 680K 215K 61.9K 191K 549K 1.69M 4.87M 
115 348 100 30.9 887 274 787 243K 681K 220K 62.0K 196K 560K 1.74M 4.99M 
ese ey ile hse ate l  Hscla 806 249K 698K 221K 634K 200K 562K 1.78M 5.10M 
120 360 105 324 910 287 820 255K 7.15K 226K 64.9K 205K 576K 1.80M 5.11M 
121 365 107 330 93: 294 825 261K 7.32K 23.2K 66.5K 210K 590K 1.82M 5.23M 
124 374 110 332 953 300 845 267K 7.50K 23.7K 68.0K 215K 604K 1.87M 5.36M 
127 383 113 340 97.6 301 866 2.70K 7.68K 24.0K 68.1K 220K 619K 1.91M 5.49M 
130 390 115 348 100 309 887 274K 7.87K 243K 69.8K 221K 620K 1.96M 5.60M 
133 392 118 35.7 102 316 909 280K 8.06K 249K 71.5K 226K 634K 2.00M 5.62M 
137° 402 120 36.0 105 324 910 287K 820K 255K 73.2K 232K 649K 2.05M 5.76M 
140 412 121 365 107 330 931 294K 825K 26.1K 75.0K 237K 665K 2.10M 5.90M 
143 422 124 374 110 332 953 3.00K 845K 26.7K 76.8K 240K 680K 2.15M 6.04M 
147 430 127 383 113 340 976 3.01K 866K 27.0K 78.7K 243K 681K 220M 6.19M 
150 432 130 39.0 115 348 1.00K 309K 887K 28.0K 80.6K 249K 698K 2.21M 6.20M 
154 442 133 39.2 118 357 102K 316K 9.09K 28.7K 820K 255K 715K 2.26M 6.34M 
158 453 137 40.2 120 360 1.05K 324K 9.10K 29.4K 825K 261K 732K 232M 6.49M 
160 464 140 41.2 121 365 1.07K 3.30K 9.31K 30.0K 84.5K 267K 750K 2.37M 6.65M 
162 470 143 422 124 374 110K 332K 9.53K 30.1K 866K 270K 768K 240M 6.80M 
165 475 147 43.0 127 383 113K 340K 9.76K 30.9K 88.7K 274K 787K 2.43M 6.81M 
169 487 150 432 130 390 1.15K 348K 10.0K 31.6K 90.9K 280K 806K 249M 6.98M 
174 499 154 442 133 392 118K 357K 10.2K 324K 91.0K 287K 820K 2.55M 7.15M 
178 510 158 453 137 402 120K 360K 105K 33.0K 93.1K 294K 825K 261M 7.32M 
180 511 160 464 140 412 121K 365K 10.7K 33.2K 95.3K 300K 845K 2.67M 7.50M 
182 523 162 47.0 143 422 124K 374K 11.0K 34.0K 97.6K 301K 866K 2.70M 7.68M 
187 536 165 475 147 480 127K 383K 11.3K 34.8K 100K 309K 887K 2.74M 7.87M 
191 549 169 487 150 432 130K 390K 115K 35.7K 102K 316K 909K 280M 8.06M 
196 560 174 499 154 442 133K 392K 118K 36.0K 105K 324K 910K 287M 8.20M 
200 562 178 510 158 453 137K 4.02K 120K 365K 107K 330K 931K 2.94M 825M 
2OSe 576 918.01) 25151 160 464 140K 412K 121K 374K 110K 332K 953K 3.00M 8.45M 
2.10 590 182 523 162 470 143K 422K 124K 383K 113K 340K 976K 3.01M 8.66M 
215 604 187 536 165 475 147K 430K 12.7K 39.0K 115K 348K 1.00M 3.09M 887M 
220 619 19.1 549 169 487 1.50K 432K 13.0K 392K 118K 357K 1.02M 3.16M 9.09M 
221 620 196 560 174 499 1.54K 442K 133K 402K 120K 360K 1.05M 3.24M 9.10M 
226 634 200 562 178 510 1.58K 453K 13.7K 41.2K 121K 365K 1.07M 3.30M 9.31M 
232 649 205 576 180 511 160K 464K 14.0K 422K 124K 374K 1.10M 3.32M 9.53M 
237 665 210 590 182 523 1.62K 4.70K 143K 43.0K 127K 383K 1.13M 3.40M 9.76M 
240 680 215 604 187 536 1.65K 4.75K 14.7K 432K 130K 390K 1.15M 3.48M 10.0M 
243 681 220 619 191 549 169K 4.87K 15.0K 442K 133K 392K 1.18M 3.57M 
249 698 221 620 196 560 1.74K 499K 154K 45.3K 137K 402K 1.20M 3.60M 
255 715 226 634 200 562 1.78K 5.10K 158K 464K 140K 412K 1.21M 3.65M 
261 7.32 232 649 205 576 1.80K 5.11K 16.0K 47.0K 143K 422K 1.24M 3.74M 
267 750 237 665 210 590 1.82K 523K 162K 475K 147K 430K 1.27M 3.83M 
270 7.68 240 680 215 604 1.87K 536K 165K 487K 150K 432K 1.30M 3.90M 
274 787 243 68.1 220. 619 1.91K 549K 16.9K 499K 154K 442K 1.33M 3.92M 
280 806 249 698 221 620 1.96K 5.60K 17.4K 51.0K 158K 453K 1.37M 4.02M 
287 820 255 715 226 634 200K 562K 17.8K 51.1K 160K 464K 1.40M 4.12M 
294 825 261 732 232 649 205K 5.76K 180K 523K 162K 470K 1.43M 4.22M 
3.00 845 267 750 237 665 210K 590K 182K 536K 165K 475K 1.47M 4.30M 
3.01 866 270 768 240 680 215K 6.04K 187K 549K 169K 487K 1.50M 4.32M 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing |Tape and Reel) | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.02-9.76Q | 311-(Value)FCT-ND 82 2.22 5.09 | 5,000 | 5.97/M|9C12063AxxxxFGHFT 
10.2 - 9.76MQ_| 311-(Value)FCT-ND 88 2.37 5.44 = —|9C12063AxxxxFKHFT 

RoHS Compliant 

1.00- 10.0MQ | 311-(Value)FRCT-ND 822.22 55.09 | 5,000 | 5.97/M|RC1206FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt — RoHS Compliant 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
114 values (5,700 total pieces) 

PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.009 ~ 9.760 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 


PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 


114 values (5,700 total pieces) 

PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.09 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) 

PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1002 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 

PHF3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 


5%, 1/16 Watt — 0402 Series 


00 3.9 12 33 68 180 360 680 
10 43 15 36 75 200 390 820 
1100 47 18 39 82 220 430 910 
PAY Syl 20 43 91 240 470 1.0K 
22 5.6 22 47 100 270 510 1.2K 
3.0 8.2 ae 51 150 300 560 1.5K 
3.3 10 30 56 160 330 620 1.8K 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) 

PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces) 

PHF5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) 

PHF5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (22,600 total pieces). 

PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100K ~ 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) 

PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (23,000 total pieces). $239.95 


Resistor Values 


2.0K 3.9K 7.5K 22K 47K 120K 330K 3.0M 
2.2K 4.3K 8.2K 24K 56K 150K 430K 3.3M 
24K 4.7K 10K 27K 62K 180K 470K 
2.7K 5.1K 11K 30K 68K 200K 560K 
3.0K 5.6K 12K 33K 82K 220K 680K 
3.3K 6.2K 15K 39K 100K 270K 1.0M 
3.6K 6.8K 18K 43K 110K 300K 1.5M 


Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.0 ~3.3MQ_| 311-(Value)JCT-ND 80 2.15 4.93 = — |9C04021AxxxxJLHF3 
RoHS Compliant 
0.0 ~3.3MO_ | 311-(Value)JRCT-ND 66 1.77 4.07 |10,000} 2.14/M | RC0402JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt — RoHS Compliant 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MO 52 values (2,600 total 
pieces) . hedecass 
PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MOQ 52 values (10,400 total 
pieces) .... 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680K 51 values (2,550 total 
pieces) . . 

PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680KQ 51 values (10,200 total 
pieces) 


0.0 3.3 11 39 130 470 16K 56K 20K 68K 240K 820K 3.0M 10M 

1.0 3.6 12 43 150 510 18K 62K 22K 75K 270K 910K 3.3M 

‘lal 3.9 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 3.6M 

1.2 4.3 15 51 180 620 22K 7.5K 27K 91K 330K 1.1M 3.9M 

1.3 4.7 16 56 200 680 24K 82K 30K 100K 360K 1.2M 4.3M 

1.5 5.1 18 62 220 750 27K 9.1K 33K 110K 390K 1.3M 4.7M 

1.6 5.6 20 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 1.5M 5.1M 

1.8 6.2 22 75 270 910 33K 11K 39K 130K 470K 1.6M 5.6M 

2.0 6.8 24 82 300 1.0K 36K 12K 43K 150K 510K 1.8M 6.2M 

oe TES 27 91 330 1.1K 3.9K 13K 47K 160K 560K 2.0M 6.8M 

2.4 8.2 30 100 360 1.2K 43K 15K 51K 180K 620K 22M 7.5M 

Lay hal 33 110 390 13K 4.7K 16K 56K 200K 680K 24M 8.2M 

3.0 10 36 120 430 15K 5.1K 18K 62K 220K 750K 2.7M 9.1M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 

1.1-9.1MQ 311-(Value)ACT-ND -76 2.04 4.68 | 5,000 | 4.50/M |9CO8052AxxxxJLHFT 

RoHS Compliant 
0.0 - 10MQ. 311-(Value)ARCT-ND .70 1.89 4.34 | 5,000 | 3.30/M | RCO805JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt — RoHS Compliant 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (3,650 total 
pieces) 


PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (14,600 total 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, ~ 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) ... 


PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, ~ 910K 72 values (14,400 total 
pieces) 


0.0 3.3 1 39 150 510 1.8K 6.2K 22K 75K 270K 910K 3.3M 
1.0 3.6 12 43 160 560 2.0K 6.8K 24K 82K 300K 1.0M 3.6M 
11 3.9 13 51 180 620 2.2K 7.5K 27K 91K 330K 1.1M 3.9M 
ae 4.3 15 56 200 680 2.4K 8.2K 30K 100K 360K 1.2M 4.3M 
1.3 47 16 62 220 750 2.7K 9.1K 33K 110K 390K 1.3M 4.7M 
WS 5.1 18 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 1.5M 5.1M 
1.6 5.6 20 we 270 910 3.3K 11K 39K 130K 470K 1.6M 5.6M 
1.8 6.2 22 82 300 1.0K 3.6K 12K 43K 150K 510K 1.8M 6.2M 
2.0 6.8 24 91 330 1.1K 3.9K 13K 47K 160K 560K 2.0M _ 6.8M 
22 to) 27 100 360 1.2K 4.3K 15K 51K 180K 620K 2.2M /7.5M 
2.4 8.2 30 110 390 1.3K 4.7K 16K 56K 200K 680K 24M 8.2M 
Pail on 33 120 430 1.5K 5.1K 18K 62K 220K 750K 2.7M 9.1M 
3.0 10 36 130 470 1.6K 5.6K 20K 68K 240K 820K 3.0M 10M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.1 ~ 9.1MQO 311-(Value)ECT-ND 78 2.11 4.85 = — |9C12063AxxxxJLHFT 
RoHS Compliant 
0.0 ~ 10MQO 311-(Value)ERCT-ND .74 2.00 4.60 | 5,000 | 4.23/M|RC1206JR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt — RoHS Compliant 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 

PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KO 72 values (14,400 
total pieces). $109.95 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MO 72 values (3,600 total 
pieces) ... 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MO 72 values (14,400 total 
pieces) $109.95 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1854 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 


1% Precision Thick Film Chip Resistors 
Surface Mount Available in 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Protective Coating Termination (inner) Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
Size at 70° RCWV§ [Overload Voltage} L Ww a b t Coefficient Part No. 
0201 1/20W 15V 30V 0.60 0.30 0.10 0.15 0.23 | 10~1MQ+200ppm/°C_ | ERJ-1GEFxxxxC 
Termination 0402 1/16W 50V 100V 1.00 0.50 0.20 0.25 0.35 | 10~1MQ+100ppm/°C_| ERJ-2RKFxxxxX 
(between) 0603 1/10W 50V 100V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 | 10~1MQ+100ppm/°C_ | ERJ-3EKFxxxxV 
eS eee ee a ee eer 
High Purity Element (outer) Le ara B B ! . 5 XXXX' 
Alumina Substrate w 1210 1/4W 200V 400V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 ERJ-14NFxxxxU 
2010 1/2W 200V 400V 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 | 10~1MQ+100ppm/°C | ERJ-12SFxxxxU 
+ 2512 1W 200V 400V 6.40 3.20 0.65 0.60 0.60 ERJ-1 TNFxxxxU 
t 
a § Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = v Power Rating x Resistance Values, or max. RCWV listed 
b above, whichever is less. 
0201, 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 Series Standard Resistor Values 2010 Series Resistor Values 
10.0 249 61.9 154 383 953 237K 590K 147K 36.5K 909K 226K 562K 10.0 28.7 82.5 237 681 1.96K 5.62K 16.2K 46.4K 133K 383K 
10.2 255 63.4 158 392 976 243K 604K 15.0K 374K 931K 232K 576K 10.5 30.1 86.6 249 715 2.05K 5.90K 16.9K 48.7K 140K 402K 
10.5 261 64.9 162 402 100K 249K 619K 15.4K 38.3K 95.3K 237K 590K 11.0 31.6 90.9 261 750 215K 6.19K 17.8K 51.1K 147K 422K 
10.7 26.7 66.5 165 412 102K 255K 634K 15.8K 39.2K 97.6K 243K 604K 15 33.2 95.3 274 787 226K 6.49K 18.7K 53.6K 154K 442K 
11.0 274 68.1 169 422 105K 261K 649K 16.2K 40.2K 100K 249K 619K 124 34.8 100 287 825 2.37K 6.81K 19.6K 56.2K 462K 464K 
11.3 28.0 69.8 174 432 107K 267K 665K 165K 412K 102K 255K 634K 127 36.5 105 301 866 2.49K 715K 20.5K 59.0K 169K 487K 
i115 28.7 eee ral5) 178 442 110K 274K 681K 169K 422K 105K 261K 649K 133 38.3 110 316 909 261K 750K 1.5K 61.9K 178K 511K 


11.8 29.4 73.2 182 453 113K 280K 698K 174K 43.2K 107K 267K 665K 
124 30.1 75.0 187 464 115K 287K 7.15K 17.8K 442K 110K 274K 681K 
12.4 30.9 76.8 191 475 1.18K 294K 7.32K 182K 453K 113K 280K 698K 
ieee 31.6 = 78.7 196 487 1.21K =3.01K 7.50K 187K 464K 115K 287K 715K 


14.0 40.2 115 332 953 2.74K 7.87K 22.6K 64.9K 187K 536K 
147 42.2 121 348 1.00K 2.87K 8.25K 23.7K 68.1K 196K 562K 
15.4 44.2 127 365 1.05K 3.01K 8.66K 24.9K TSK 205K 590K 


13.0 324 806 200 499 1.24K 309K 768K 191K 475K 118K 294K 732K 16.2 46.4 138 3830 110K = 3.16K —9.09K 26.1K —75.0K 215K G19K 
133° 332 825 205 511 4.27K 316K 7.87K 196K 487K 121K 301K 750K 16.9 48.7 140 4020 1.5K 3.32K9.53K 7.4K 787K 226K = 649K 
13.7 34.0 845 210 523 130K 3.24K 8.06K 200K 499K 124K 309K 768K 17.8 514 147 422 121K = 3.48K = 10.0K_ 28.7K = 82.5K 237K BK 
14.0 348 866 215 536 133K 3.2K 825K 205K 511K 127K 316K 787K 18.7 53.6 154 442 1.27K = 3.65K_— 10.5K— 30.1K = 86.6K_ 249K 715K 
143 35.7 887 221 549 137K 340K 845K 21.0K 52.3K 130K 324K 806K 19.6 56.2 162 464 1.38K = 3.83K_-— ss 11.0K = 31.6K = 90.9K 261K 750K 
147 36.5 90.9 226 562 140K 348K 866K 215K 53.6K 133K 332K 825K 20.5 59.0 169 487 140K = 402K 1.5K = 33.2K = 95.3K = 274K 787K 
15.0 374 931 232 576 143K 357K 887K 221K 54.9K 137K 340K 845K 215 61.9 178 511 1A7K = 4.22K—12.1K— 84.8K = 100K. 287K_~—«B25K 
154 383 95.3 237 590 147K 365K 9.09K 226K 56.2K 140K 348K 866K 29.6 64.9 187 536 154K 442K 127K 365K 105K 301K —-866K 
15.8 39.2 97.6 243 604 150K 374K 931K 232K 57.6K 143K 357K 887K 23.7 68.1 196 562 1.62K 4.64K 13.3K 38.3K 410K 316K 909K 
16.2 40.2 100 249 619 154K 383K 9.53K 23.7K 59.0K 147K 365K 909K 24.9 N15 205 590 1.69K 4.87K 14.0K 40.2K 415K 332K 953K 
165 41.2 102 255 634 158K 392K 976K 243K 604K 150K 374K 931K 

169 42.2 105 261 649 162K 4.02K 100K 249K 61.9K 154K 383K 953K ae ioe ae aig ra ae ae ae al a 00M 
174 43.2 «107 267, Ss 665. s«1.65K «4.2K 10.2K 255K 634K 158K 392K 976K 

178 442 110 274 681 169K 4.22K 105K 264K 64.9K 162K 402K 1.00M 2512 Series Resistor Values 


182 453 113 280 698 174K 4.32K 107K 267K 665K 165K 412K 1.10M 
187 464 115 287 715 1.78K 4.42K 11.0K 27.4K 681K 169K 422K 1.20M 10.0 274 68.1 191 487 1.30K = 3.48K 887K 24.3K 1.9K 169K 432K 
191 475 118 294 732 182K 4.53K 113K 280K 69.8K 174K 432K 1.30M 105 287 0 71.5 200 510 -1.37K = 3.60K 910K = 25.5K = 63.4K 178K 453K 
196 487 121 301 750 187K 4.64K 115K 287K 71.5K 178K 442K 1.50M 11.0 30.0 = 75.0 210 523 143K 374K 9.53K = 26.7K = 6.5K = 182K 470K 
200 499 124 309 768 191K 475K 11.8K 294K 73.2K 182K 453K 1.60M 14.5 30.9 78.7 220 549° 150K 3.90K 100K 274K 681K 191K 487K 
205 514 127 316 787 196K 487K 121K 301K 750K 187K 464K 1.80M 120 324 82.0 226 562 1.58K = 4.02K 105K = 28.7K = 71.5K = 200K 510K 
21.0 523 130 324 806 200K 499K 124K 30.9K 768K 191K 475K 2.00M 124 33.2 84.5 237 590 1.62K = 4.22K = 11.0K = 30.0K—75.0K = 210K 523K 
215 536 133 332 825 205K 541K 12.7K 316K 787K 196K 487K 220M 13.0 348 88.7 243 619 169K = 4.32K 1.5K 30.9K 78.7K =. 220K_— 549K 


221 549 137 340 845 240K 523K 13.0K 324K 806K 200K 499K 13.7 36.0 91.0 255 634 1.78K —4.53K —12.0K—32.4K82.0K 226K 562K 
226 56.2 140 348 866 215K 536K 13.3K 33.2K 825K 205K 511K 143° 3874 95.3 267 665 182K 470K 124K 33.2K 84.5K 237K 590K 
23.2 576 143 357 887 221K 549K 13.7K 34.0K 845K 210K 523K 15.0 39.0 100 274 681 1.91K = 4.87K = 13.0K_—34.8K —8B.7K = 243K 819K 
237 59.0 147 365 909 2.26K 562K 14.0K 34.8K 866K 215K 536K 15.8 40.2 105 287 715 2.00K 510K 13.7K 36.0K 910K 255K 634K 
243 604 150 374 931 232K 576K 14.3K 35.7K 88.7K 221K 549K LEI 42:20) 300 750 210K = 5.23K = 14.3K = 37.4K = 95.3K 267K B5K 
16.9 43.2 115 309 787 2.20K 549K 15.0K 390K 100K 274K 681K 

Additional 0201, 0402, 0603, 0805 and 1206 Series Resistor Values 17.8 45.3 120 324 820, 2.26K 562K = 15.8K = 40.2K 105K 287K 715K 


18.2 470 124 332 845 237K 590K 162K 422K 110K 300K 750K 
12.0@ 39.0  120@ += -390® = 1.20K® = 3.90K® 9 12.0K@ + 39.0K® += 120K@ = 390K® = sig = gg7S130.=Ss«3dBS*«‘?:SC«<‘Ck KOCK KAZ OK SK) 309K «787K 


16.0 43.0@ 160 430 1.60K@ 430K® 16.0K®  43.0K@ 160K® 430K® 20.0 51.0 137 360 910 255K 634K 17.8K  45.3K 420K 324K 820K 
18.0@ 47.00 180 470 1.80K@ 4.70K@ 18.0K@ 47.0K® 180K@ 470K® 21.0 52.3 143 374 953 267K 665K 182K  47.0K 124K 332K 845K 
22.0@ 51.0@ 220@ 510@ 2.20K@  5.10K® 22.0K® 51.0K® 220K@ 510K@ 22.0 54.9 150 390 1.00K 274K 681K 191K 487K 130K 348K —- 887K 
24.0 56.0 240 560 240K 5.60K@ 24.0K@ 56.0K® 240K@ 560K® 22.6 56.2 158 402 1.05K 2.87K 7.15K 20.0K 51.0K 137K 360K 910K 
27.0 62.00 270 6200 2.70K@ 6.20K® 27.0K® 62.0K® 270K® 620K@ 23.7 59.0 162 422 110K 300K 7.50K 21.0K 523K 143K 374K 953K 
30.00 68.00 300 680 3.00K@  6.80K®  30.0K®  68.0K®  300K®  680K@ 24.3 61.9 169 432 115K 3.09K 7.87K 220K 549K 150K 390K 1.00M 
33.0 82.00 3300 8200 3.30K@  8.20K® 33.0K@ 82.0K®  330K® 820K@ 25.5 63.4 178 453 1.20K 3.24K 820K 226K 56.2K 158K 402K 

36.00 91.00 360 910 3.60K@  9.10K®  36.0K® 91.0K®  360K® 910K@ 26.7 66.5 182 470 1.24K 3.32K 845K 23.7K 590K 162K 422K 


Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 

Description Range (Q) | Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.+ Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 24,000 25,000 30,000 | PartNo. 

0201, 1/20W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)ABCT-ND 110 2.96 6.80 23.20} P(Value)ABTR-ND 15,001 11.00/M _ — 10.00/M | ERJ-1GEFxxxxC 
0402, 1/16W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)LCT-ND 98 = 2.65 6.08 20.74} P(Value)LTR-ND 10,000 — _ 8.51/M 7.56/M | ERJ-2RKFXxxxX 
0603, 1/10W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)HCT-ND 73 1.96 451 15.37 | P(Value)HTR-ND 5,000 —  3.90/M 3.51/M _ = —  3.12/M — | ERU-3EKFXxxxV 
0805, 1/8W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)CCT-ND 91 2.44 5.61 19.14 | P(Value)CTR-ND 5,000 —  7.80/M 7.02/M = = —  6.24/M — | ERU-6ENFXxxxV 
1206, 1/4W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)FCT-ND 1173.15 7.23 24.65 | P(Value)FTR-ND 5,000 — 13.50/M — 12.15/M _ = —  10.80/M — | ERU-8ENFXxxxV 
1210, 1/4W | 10.0 ~ 1.00M ) P(Value)AACT-ND 3.78 10.18 23.38 79.75} P(Value)AATR-ND 5,000 — 70.50/M  63.45/M _ = —  56.40/M — | ERU-14NFxxxxU 
2010, 1/2W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)ACCT-ND 6.88 18.50 42.50 145.00} P(Value)ACTR-ND 5,000 — 138.00/M 124.20/M _ = — 110.40/M — | ERU-12SFxxxxU 
2512, 1W 10.0 ~ 1.00M | PT(Value)AFCT-ND 5.82 20.61 67.90 281.30 | PT(Value)AFTR-ND 4,000 | 223.00/M _ — 186.00/M — 154.00/M — — | ERU-1TNFxxxxU 


+ For complete part number, substitute the value from Resistor Values chart for (Value). ROHS Compliant 


Panasonic 1« chip Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits 


RSM1CA-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60... .. $119.95 RSM1FA-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60... 


i .. $129.95 
RSM1C-ND 200 each of Values 10.00 ~ 97.60.. .. $299.00 RSM1F-ND — 200 each of Values 10.00 ~ 97.60... 


.. $299.00 


.. $129.95 
.. $299.00 


Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits 


RSM1iL-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60 
RSM2L-ND 50 each of Values 1009 ~ 9760 . 
RSM3L-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ 
RSMAL-ND 50 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KQ 


. $189.00 
. $189.00 RSM2CA-ND 50 each of Values 1009 ~ 9760 . 
. $189.00 RSM2C-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760. 
. $189.00 


.. $119.95 RSM2FA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760... 
.. $299.00 RSM2F-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760. 


RSMSL-ND 50 each of Values 100KO ~ 1.00MQ.... -. $189.00 RSM3CA-ND 50 each of Values 1.00KO ~ 9.76KQ............-0.0- $119.95 RSM3FA-ND 50 each of Values 1.00K0 ~ 9.76KQ........ccccsceee $119.95 
Digl-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3C-ND 200 each of Values 1.00KO ~ 9.76KQ............0000. $299.00 RSM3F-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ..............0.- $299.00 
RSMAH-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60 _.. $129.00 RSMACA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ...........:0000. $119.95 RSM4FA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ........ccceceee $129.95 
RSM2H-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760 . - $129.00 RSMAC-ND 200 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ.............020- $299.00 RSM4F-ND 200 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ...........0..0.- $299.00 
RSM3H-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76K0 . $129.00 

RSM4H-ND 50 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ.. "$129.00  -RSMSCA-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ... .. $119.95 RSMSFA-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MO... .. $129.95 


RSMSH-ND 50 each of Values 100K ~ 1.00MO...........00..00.- $129.00 RSMSC-ND 200 each of Values 100KQ ~ 1.00M $299.00 RSMSF-ND — 200 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ. $299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to1) 1855 


Panasonic 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/32, 1/20, 1/16, 1/1 


, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


Digi-Key® 0805, 1/8W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, | CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, etc. 1.0M (3,050) . : 


CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above 


01005 Series Standard Resistor Values 


48, etc. 1.0M (3,050) ... 


, | CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from "os 16, 


Digi-Key® 0603, 1/10W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 


18, etc. 1.0M (3,050) 
CR5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above).. 


$85.95 
$129.00 


20, etc. 910K (3,000) 85.95 


Power | Max. | Overload Dimensions —- mm Temperature Panasonic 

Type | Rating | RCWV | Voltage L WwW it a b Coefficient Part No. 
<1000: +300ppm/°C Protective i 

01005 | 1/32W | 15V 30V 0.40 0.20 0.13 010 0.10 4000<: +200ppm/°C ERJ-XGNJ ee Coating Aa fee 
0207 | 1/720w | 15V 30V 060 0.30 0.20 015 0.15 ERJ-1GEJ Oa Tint 
0402, | 1A6w | 50V 100V 7.00 050 035 020 0.25 ERJ2GEJ | over Solder a L 
0603 _| 1/10W | 50V 100V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 | 490. -s00ppmrec ~ +600ppmrec  [ERU-SGEY Termination aa 7 
0805 | 1/8wW | 150V 200V [200 1.25 0.60 040 040 400 ~ 1MO: #200ppm/*C ERJ-6GEY (between) i") 
1206 | 1/4W | 200V 400V [3.20 7.60 0.60 0.50 0.50 | img -4o0ppmrc ~ +600ppmrrc LERY-8GEY ree £ 
7210 | 1/4W | 200V 400oV_ | 320 250 060 0.50 0.50 : ERJ-14Y Resisive Termination tt 
2010 | 1/2W | 200V 400V_ [5.00 250 0.60 060 0.60 ERJ-12ZY a Purity (outer) yp 
2512 | 1W | 250V | 500V | 640 3.20 0.60 0.65 0.60 ERJ-1TY Alumina Substrate 


Digi-Key® 0402, 1/16W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, 22, etc. 1.0M (3,050) ... F 


CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above 


CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) $ 


CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above). "$169, 00 


3 
10 82 680 5.6K 47K 390K 1.0 2.7 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 1.8M 4.7M_ 15M 
12 100 820 6.8K 56K 470K ‘ley 3.0 7.5 20 51 130 360 910 24K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 2.0M 5.1M_ 18M 
AS 120 1.0K 8.2K 68K 560K 1.2 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 27K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 2.2M 56M 22Mt 
18 150 1.2K 10K 82K 680K 1.3 3.6 9.1 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 24M 6.2M 
22 180 1.5K 12K 100K 820K 1.5 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 2.7M_ 6.8M 
27 220 1.8K 15K 120K 1.0M 1.6 43 1 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 1.1M 3.0M 7.5M 
33 270 2.2K 18K 150K 1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 12M 3.3M_ 8.2M 
39 330 2.7K 22K 180K 2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 1.3M 3.6M 9.1M 
47 390 3.3K 27K 220K 2.2 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 1.5M 3.9M 10M 
56 470 3.9K 33K 270K 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 1.6M 4.3M 12M} 

68 560 4.7K 39K 330K $12M, 15M, 18M and 22M are 10% Tolerance 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 

Description Range Part No.§ 10 50 200 1,000 | Part No.§ Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 20,000 | Part No. 

01005, 1/32W, 5% | (10 ~ 1.0MQ) | P(Value)AWCT-ND 1.94 6.86 22.61 96.90 | P(Value)AWTR-ND 20,000 47.00/M | ERJ-XGNJxxxY 

0201, 1/20W, 5% (10 ~ 1.0MQ) | P(Value)AGCT-NDt 96 2.59 5.95 20.30 | P(Value)AGTR-NDt 15,000 8.00/M — | ERJ-1GEJxxxC 

0402, 1/16W, 5% (1.0 ~ 10MQ) | P(Value)JCT-NDt 81 2.18 5.02 17.11 | P(Value)JTR-NDt 10,000 = = 5.00/M = = — | ERJ-2GEJxxxX 

0603, 1/10W, 5% | (1.0 ~ 22MQ)¥ | P(Value)GCT-NDt 71 1.91 4.39 14.99 | P(Value)G TR-NDt 5,000 = 2.70/M 2.43/M _ = — | ERJ-3GEYJxxxV 

0805, 1/8W, 5% (1.0 ~ 22MQ)+ | P(Value)ACT-NDt we 2.07 4.76 16.24 | P(Value)ATR-NDt 5,000 = 4.80/M 4.32/M = = — | ERJ-6GEYJxxxV 

1206, 1/4W, 5% (1.0 ~ 22MQ)+ | P(Value)ECT-NDt 94 2.53 5.82 19.87 | P(Value)ETR-NDt 5,000 _ 8.55/M 7.70/M = a — | ERJ-8GEYJxxxV 

1210, 1/4W, 5% (1.0 ~ 10MQ) | P(Value)VCT-ND 2.70 7.25 16.66 56.84 | P(Value)VTR-ND 5,000 — 46.80/M 42.12/M = = — | ERJ-14YJxxxU 

2010, 1/2W, 5% (1.0 ~ 10MQ) | P(Value)WCT-ND 4.00 10.77 24.74 84.39 | P(Value)WTR-ND 5,000 — 75.30/M 67.77/M = — | ERJ-12ZY JxxxU 

2512, 1W, 5% (1.0 ~ 2.2MQ) | PT(Value)XCT-ND 3.96 14.03 46.20 191.40 | PT(Value)XTR-ND 4,000 | 148.80/M = —_ 124. oom = — | ERJ-1TYJxxxU 


+ 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance t+ 0.00 (zerohm) value also available § For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values charts for (Value). 


Panasonic 5% - 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512 and 1% - 0402, 0603, 0805, 1206, 2512 


Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Rated Continuous Working Voltage (RCWV): 


4 Type Dimensions - mm Temperature Coefficient Panasonic 
The rated voltage at each resistance should be Type | (Power Rating) L Ww t a b (ppm/°c) Part No. 
calculated from the following equation: 0402 | 1/8 Watt (5%, 1%) | 1.00 050 035 0.24 0.24 +300ppm/C ERJ-2BWJ/F 
aoe a o [0402 [ 18Watt(i%) | 1.00 0.50 0.20 0.27 0.35 1 ~ 200 2300ppm/*C/.22 ~ 1.00 + +250ppm/"C ERJ-2BS/0 
EAC neWarne DigiReel 0603 1/10 Watt 1608 045 0.30 0.30 1 ~.820 +300ppmPC/1.0 ~ 8.20 + +200ppmFC ERJ-3RS/Q 
ge : 0805 178 Watt 2.00 1.25 060 040 040 T= .910 +250ppmFC/1.0 ~ 9.10 + +200ppmFC ERJ-6RS/O 
7 . : / 0805 1/4 Watt 2.00 125 0.60 040 040 | _.01~.0130 +300ppm/°C/.015 ~ .0470 +200ppm/°C__[ERJ-OBWJ/F 
5% and 1% 0402 Series Standard Resistor Values agent 1206 1/4 Watt 3.20 1.60 0.60 050 0.50 T= 910 =250ppm/C/1.0 ~ 9.10 + +200ppm/°C ERJ-8RS/Q 
047 068 «6.10 152233 B Ww 7206 1/2 Watt 3.20160 065 1.00 1.00 01 ~ 0430 +200ppm/°C/.047 ~ 109 +100ppm/°C___|ERJ-8BWE/J 
051 075 11 16 24 36 St 75 7210 1/4 Watt 320.250 060 050 0.50 T= .910 +200ppmFC/1.0 ~ 9.10 + +100ppm/C ERJ-14RS/0 
056 082 12 18 27 39 56 92 ty 2010 1/2 Watt 5.00 250 060 060 0.60 22 ~ 1.00 +200ppmPC ERJ-12Z0J 
062 091 13 20 30 43 62 91 “b 2512 {Watt 640320 060 0.65 0.60 T= 910 +200ppmFC/1.0 ~ 9.10 + #100ppmFC ERJ-TTRS/Q 
5% — 0603, 1206, 1210, 2010 and 2512 Series; 1% — 0603 and 1206 Series 5% and 1% 0805 Series 1% — 2512 Series 
Standard Resistor Values Standard Resistor Values Standard Resistor Values 
010 013 018 .024 .033 043 056 075 10 18 33 56 10 18 33 56 91 01 .013 .018 024 033 043 12 22 39 68 12 22 39 68 22 30 39 51 68 91 1216223039 51 68 91 
011 .015 020 .027 .036 .047 .062 082 12 22 39 68 12 22 39 68 011 015 .020 027 .036 047 15 27 47 82 15 27 47 82 .24 33 43 56 75 1.0 13 18 24 33 43 56 75 
012 016 022 .030 .039 .051 068 091 15 27 47 82 15 27 47 82 .012 016 .022 030 .039 10 18 33 56 1.0 18 33 56 91 .27 .36 47 62 8211 15 20 27 36 47 6.2 82 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No.§ 10 2 1,000 | Part No.§ Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0402, 1/8W, 5% (047 ~.0970) | P(Value)AMCT-ND 5.18 18.36 6048 250.56 CS a 70,000 = =~ 164.807 —] ERJ-2BWIRKOKX 
0402, 1/8W, 1% (047 ~.0910) | P(Value)ATCT-ND 4.03 14.28 47.04 194.88 | P(Value)ATTR-ND 10,000 — — — 126.00/M — | ERJ-2BWFRxxxX 
0402, 1/8W, 1% (10~.200) | P(Value)AKCT-ND 7.07 19.02 43.69 149.06 eta ie 10,000 = — — 128.00/M — | ERJ-2BSFRxxX 
0402, 1/8W, 1% (22~.910) __| P(Value)AKCT-ND 6.78 18.24 41.91 142.97 | P(Value)AKTR-ND 10,000 = = 122.31/M — | ERJ-2BOFRxxx 
0603, 1/10W, 5% (10.180) _ | P(Value)AHCT-ND 3.12 8.40 7930 65.83 AS 5,000 = 56.00/M 50.00/M — | ERJ-SRSDxxXV 
0603, 1/10W, 5% (.22~8.20) | P(Value)AHCT-ND 1.84 4.96 11.39 38.86 | P(Value)AHTR-ND 5,000 — — 28.00/M 25.00/M — | ERJ-3RQUxxxV 
0603, 1/10W, 1% (10 ~.180) | P(Value)AJCT-ND 5.36 14.43 33.15 113.10 | P(Value)AJTR-ND 5,000 — — 105.00/M 94.50/M — | ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10W, 1% (.22~8.20) _ | P(Value)AJCT-ND 3.03 8.14 1870 63.80 | P(Value)AJTR-ND 5,000 — _54.00/M 48.60/M — | ERJ-3ROFxxxV 
0805, 1/4W, 5% (01 ~.0470) | P(Value)ARCT-ND 19.54 52.58 12079 412.09 | P(Value)ARTR-ND 5,000 = 414.00/M —_373.00/M — | ERJ-6BWIRKXV 
0805, 1/8W, 5% (10 ~.180) — | P(Value)BCT-ND 8.14 21.90 50.32 171.68 P(Value)BTR-ND 5,000 — 166.00/M  149.00/M — | ERJ-6RSUxxxV 
0805, 1/8W; 5% (22~9.10) — | P(Value)BCT-ND 6.33 17.02 39.10 133.40 | P(Value)BTR-ND 5,000 — — 103.50/M 93.15/M — | ERJ-6ROJxxxV 
0805, 1/4W, 1% (01 ~.0470) | P(Value)AQCT-ND 29.25 7870 18080 616.83 eae 5,000 — 626.00/M  563.00/M — | ERJ-6BWFRxxxV 
0805, 1/8W, 1% (.22~9.10) _ | P(Value)DCT-ND 2.10 7.44 24.50 101.50 | P(Value)DTR-ND 5,000 — _74.40/M 62.00/M — | ERJ-6ROFxxxV 
1206, 1/2W, 5% (010 ~.100) | P(Value)AVCT-ND 5.74 72.37 97.33 332.05 | P(Value)AVTR-ND 5,000 —332.00/M  298.00/M —T ERJ-BBWIRKKV 
1206, 1/4W, 5% (10 ~.180) — | P(Value)PCT-ND 12.51 33.67 77.35 263.90 | P(Value)PTR-ND 5,000 —  261.00/M  234.90/M — | ERJ-8RSUxxxV 
1206, 1/4W, 5% (229.10) — | P(Value)PCT-ND 6.05 16.28 37.40 127.60 | P(Value)PTR-ND 5,000 — 120.00/M  108.00/M — | ERJ-8RQUxxxV 
1206, 1/2W, 1% (010 ~.100) | P(Value)AUCT-ND 6.79 27.59 98.48 441.48 at TO 5,000 — 373.00/M — 315.00/M — | ERJ-8BWFRxxxV 
1206, 1/4W, 1% (22~9.10) | P(Value)RCT-ND 2.70 9.56 31.50 130.50 | P(Value)RTR-ND 5,000 — _ 98.40/M 82.00/M — | ERJ-8ROFxxxV 
1210, 1/4W, 5% (40.180) | P(Value)SCT-ND 552 19.55 6440 266.80 | P(Value)STR-ND 5,000 = 220M ‘176.007 —T ERJ-T4RS JU 
1210, 1/4W, 5% (229.10) _ | P(Value)SCT-ND 3.42 12.11 39.90 165.30 | P(Value)STR-ND 5,000 — _127.20/M _106.00/M — | ERJ-14RQJx0xU 
2010, 1/2W, 5% (221,00) _|P(Value)AFCT-ND 5.61 19.87 65.45 271.15 | P(Value)AFTR-ND 5,000 —_ 214.807 179.007 TT ERIA2Z0SxxU 
2512, 1W, 5% (40.180) | PT(Value)UCT-ND 8.92 36.22 12928 579.54 | PT(ValueyUTR-ND 4,000 | 493.00/M = = 416.007 | ERIATRSoxU 
2512, 1W, 5% (22-910) | PT(Value)UCT-ND 8.99 31.84 10490 434.57 | PT(Value)UTR-ND 4,000 | 350.04/M = — — 291.70/M | ERJ-1TRQJxxxU 
2512, 1W, 1% (22-910) | PT(Value)YCT-ND 6.76 27.46 98.02 439.40 | PT(Value)YTR-ND 4,000 | 371.25/M - — _313.50/M | ERJ-1TROFxxxU 


§ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values charts for (Value). 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1856 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic SMD Thick Film Chip Resistors / Low Resistance Type 


0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Applications 


eatures: ' Operating Lemperature: Dimensions (mm) Standard Resistor Values (mQ) for 0603, 0805, 1206 
ERJ-L: -S5°C ~ 125°C, ERJ-M: -55 °C ~ Package L w _ t I Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
170 c (derating required above 70°C) 47 (47M) 50 (50M) 75 (75M)* 100 (10C) 
* Resistance Range: * 1.0 ta100m0 0603 1.60 0.80 0.30 0.45 1.00 Standard Resistor Values (mOQ) for 1210, 1812, 2010 
0805 2.00 1.25 0.40 0.60 1.20 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
Ls 1206 3.20 1.60 0.50 0.60 220 20 (20M) 25 (25M) 39 (39M) 50 (50M) 100 (10) 
sak | —iab | eT a0 oT en Bao 330 22 (22M) 33 (33M) 47 (47M) 75 (75M)* 
| es al 
= = = s = Standard Resistor Values (mQ) for 2512 
WwW 1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 1.0 (1MO) 4.0 (4M0) 10 (10M) 20 (20M) 
1.5 (1M5) 5.0 (5MO) 12 (12M)t 47 (47M) 
2512 (S Type) | 6.40 3.20 1.00 0.80 4.40 2.0 (2Mo) 6.0 (6MO) 45 (15M) 50 (50M) 
; 2512 (T Type) | 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 3.0 (3MO) 8.0 (8MO)t 16 (16M)t 100 (10C) 
[ — ] 2512 (LT 6.40 3.20 0.65 1.10 5.10 : oie 
ih (ETyps) * For 75mQ parts, change K to U in Manufacturer Part Number +t Not in Kit 
See below for complete part numbers when ordering. RoHS Compliant Parts Available 
Temperature Cut Tape 
Value Range Coefficient Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description Type (mQ) (ppm/°C) Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603, 1/10 W,5% | — 47 ~ 100 +200ppm P(Value)NJCT-ND 6.13 18.28 43.00 P(Value)NJTR-ND 5,000 136.50/M | ERJ-LO3KJxxxV 
0603, 1/10 W, 1% | — 47 ~ 100 +200ppm P(Value)LUCT-ND 7.20 18.00 50.40 P(Value)LJTR-ND 5,000 144.00/M | ERJ-LO3KFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NLCT-ND 6.70 19.98 47.00 P(Value)NLTR-ND 5,000 150.50/M | ERJ-LO6KJxxxV 
0805, 1/8 W, 1% =_ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LLCT-ND 7.60 19.00 53.20 P(Value)LLTR-ND 5,000 152.00/M | ERJ-LO6KFxxxV 
1206, 1/4 W, 5% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NPCT-ND 7.70 22.95 54.00 P(Value)NPTR-ND 5,000 175.00/M | ERJ-LO8KJxxxV 
1206, 1/4 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LPCT-ND 9.36 23.40 65.52 P(Value)LPTR-ND 5,000 187.00/M | ERJ-LO8KFxxxV 
20 ~ 39 +300ppm 
1210, 1/4 W, 1% _ P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 P(Value)NATR-ND 5,000 204.00/M | ERJ-L14KFxxxU 
47 ~100 +100ppm 
1812, 1/2W,1% | — 20'~'99 #800ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NBTR-ND 5,000 | 382.50/M | ERJ-L12KFxxxU 
47 ~ 100 +100ppm 
2010, 1/2 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NCCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NCTR-ND 5,000 382.50/M | ERJ-L1DKFxxxU 
T TO 128: || aoce opp P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M | ERJ-M1WTuJxxxU 
2.0 100 +50ppm 
2512, 1 W, 5% s siscaataree #350ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 | 427.50/M | ERJ-M1WSJxxxU 
5.0 ~ 20 +100ppm 
47 ~ 100 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.88 32.01 114.26 P(Value)TTR-ND 3,000 434.25/M | ERJ-L1WKJxxxU 
T 10e 18 $50 =100ppmn P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 529.88/M | ERJ-M1WTFxxxU 
2.0 ~ 4.0 100 +50ppm 
3.0 ~ 4.0 +350ppm 
2512, 1 W, 1% s P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 P(Value)MTR-ND 3,000 450.00/M | ERJ-M1WSFxxxU 
. : 5.0 ~ 20 +100ppm 
i 47 +300ppm P(Value)MCT-ND 9.24 37.54 133.98 P(Value)MTR-ND 3,000 520.00/M | oo awk 
50 ~ 100 +100ppm P(Value)MCT-ND 9.40 38.19 136.30 P(Value)MTR-ND 3,000 519.75/M ‘ ms 


0603, 0805, 1206, 1210 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 
ERJ1-KIT-ND 20 each of 21 Values (ROHS Compliant).... 


1812, 2010, 2512 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 
ERJ2-KIT-ND 20 each of 26 Values (ROHS Compliant) 


$129.95 


Features: L 
T sake | ak 
* Operating Temperature: -55°C ~ 155°C t oy -] 1 
7 t i = 
*Improved Anti-Surge characteristics compared to metal lb Le zi be Ww & 
film resistors a Lf} 3 t 
* Metal glaze thick film resistive element and three layers of Dimensions (mm) EI ‘ 
electrodes result in high reliability T 2 ' 
‘ype L WwW a b t | & 1 
* Suitable for both reflow soldering and flow soldering 0805 2.00 4.25 0.25 0.40 0.60 4.50 1) 700 70 80 729 {60 
* Thick film resistor with excellent Anti-Pulse characteristic 1206 3.20 1.60 0.40 0.50 0.60 2.24 ; BO 109 
and high rated power 1210 3.20 2.50 0.35 0.50 0.60 2.50 Ambient Temperature (°C) 
Power Rating Limiting Maximum Resistance Resistance Range Temperature Standard 
at 70°C Element Voltage Overload Tolerance (Q) Coefficient Resistance 
Type (Ww) (Maximum Rcwv)! (Vv) Voltage” (Vv) (%) Minimum Maximum x10-6 °C (ppm/°C) Values 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 10 30 +300 E24 (3 digits) 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 33 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP08 0.25 200 400 +5 10 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP14 0.5 200 400 +5 1.0 1.0M +200 E24 (3 digits) 
(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = /Power Rating x Resistance Values, or Limiting Element Voltage (maximum RCWV) listed above, whichever is less. 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values (See below for complete part numbers when ordering.) 
1.0 Pade 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
ral 3.0 7.5) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
1.2 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
1.3 3.6 Chil 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
1.5, 3.9 10 2h 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
1.6 4.3 abl 30 14) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
2.0 Sl 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
2.2 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0805, 1/8 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ADCT-ND 1.65 4.93 11.60 34.80 P(Value)ADTR-ND 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M ERJ-PO6JUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ALCT-ND 2.01 5.99 14.10 42.30 P(Value)ALTR-ND 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M ERJ-PO8JxxxV 
1210, 1/2 W, 5% 1.0 ~ 1.0M P(Value)ASCT-ND 3.56 10.63 25.00 75.00 P(Value)ASTR-ND 73.50/M 63.00/M 57.75/M 42.00/M ERJ-P14JdxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1857 


Panasonic Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Features: ne Standard Resistor Values 
«Recommended for temperature correction T al ja Derating Curve 5.6 39 270 1.8K 
circuits i lt | HT] ft = 100 22 70°C 68 47 330 22K 
* Temperature coefficient value 1000 x 10 8c —|b JEL —| be Ww a 80 8.2 56 390 2.7K 
(ppm/°C) to 4700 x 10° °C (ppmi°C) i a | 8 60 10 68 470 3.3K 
* Quick response to temperature change 3 40 12 82 560 3.9K 
* Excellent linear resistance value change in Dimensions — mm é 20 425°C 15 100 680 4.7K 
wide temperature range (-40°C ~ 125°C) Type L Ww a b t a 0.40.80 120 : 18 120 820 5.6K 
* High reliability, high density placing 0402 1.00 0.50 0.15 0.25 0.35 -20° 20 60 100 140 22 150 1.0K 6.8K 
* Suitable for both reflow soldering and flow 0603 160 080 030 0.30 0.45 Ambient Temperature (°C) Bi uso uel B2k 
soldering 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 33 220 1.5K 10K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Keyt Pricing Digi-Keyt Pricing Panasonic 
Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 | Part No. 
aoe: 1/sew, 5% +2700 | 47~ 1.0K = P(Value)CLCT-ND 412 14.60 48.09 | P(Value)CLTR-ND — — 97.05/M — — 90.58/M | ERA-W27JxxxXx 
+3300 22 ~ 390 = P(Value)CMCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CMTR-ND = 97.05/M —  90.58/M | ERA-W33JxxxX 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C P(Value)CFCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CFTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V15JdxxxV 
0603, 1/16W, 5% +2700 47 ~ 3.3K +10% P(Value)CGCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CGTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V27J5xxxV 
+3300 22 ~ 1.2K +10% P(Value)CHCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CHTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V33JUxxxV 
+3900 5.6 ~ 390 +10% P(Value)CUCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CUTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V39JUxxxV 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C P(Value)CBCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CBTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-S15J5xxxV 
0805, 1/10W, 5% +2700 47 ~ 4.7K +10% P(Value)CCCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CCTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S27JxxxV 
+3300 22 ~ 1.8K +10% P(Value)CDCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CDTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S33JxxxV 
+3900 5.6 ~ 470 +10% P(Value)CECT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CETR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-S39JUxxxV 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: 


| Derating Curve Standard Resistor Values 
¢ Non-flammable nature [ ] 4 
nes H 420 .022 10 AT Ay 
High reliability = | -— rs F100 55°C. 70°C OR D & as 
* Approved under the ISO C.. P an ca al 3 80 | ' 033 45 68 33 
soo teystem S 60h 039 18 82 3.9 
Dimensions — mm Bo; ; 047 22 1.0 47 
Type P L w H A B aor 056 27 12 5.6 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 15 3.0 -40,.0, 40 80 120 160 200 240 .068 33 13} 6.8 
2 Watt 15.0 12.0 6.4 5.8 1.5 4.0 “60 1-20" 20°60 100 140180 220 082 .39 1.8 8.2 
Value Range Digi-Keyt Cut Tape Pricing i-Keyt Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Qty. 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
022 ~ .082 PRX1W(Value)CT-ND 55.99 150.66 346.12 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 —  806.40/M — 645.12/M | ERX-1HQUxxMH 
1 Watt, 5% -10 ~ .18 PRX1W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 —  546.56/M — 437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX1W(Value)CT-ND 33.66 90.58 208.08 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 —  481.60/M — 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
022 ~ .082 PRX2W(Value)CT-ND 59.84 161.02 369.92 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 862.40 — 689.92/M — | ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% -10 ~ .18 PRX2W(Value)CT-ND 43.67 117.51 269.96 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 627.20 — 501.76/M — | ERX-2HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX2W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 546.56 — 437.25/M — | ERX-2HJxxxH 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Panasonic ERA 0603/0805/1 210 .1% Metal Film Chip Resistors 


Surface Mount — Available in 1/4, 1/16 and 1/10 Watt 


Features: 


L Type Max. 
High reliabilit wee Fal o (Power Max. Overload Dimensions — mm Panasonic 
. 
Seana: WwW Type Rating) RCWV Voltage L WwW a b t Temperature Coefficient Part No. 
* Low TCR and + 0603 | 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 +25ppm/°C ERA-3YE 
current noise ti 0805 1/10 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 +25ppm/°C ERA-6YE 
: Y - 
+ Excellent non-linearity b 1210 1/4 Watt 150V 300V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 +25ppm/°C ERA-14EB 
Standard Resistor Values 
100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 
110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 
120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 
130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 
150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 
160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K Sak 18K 36K 68K 130K 
180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 
Value Range | Digi-Keyt Digi-Keyt Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/16W, .1% 100 ~ 33K P(Value)YCT-ND 5.94 21.04 69.30 287.10 | P(Value)YTR-ND 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/M  128.25/M | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/10W, .1% 100~ 100K | P(Value)ZCT-ND 6.24 22.10 72.80 301.60 | P(Value)ZTR-ND 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/M  135.00/M | ERA-6YEBxxxV 
1210, 1/4W, .1% 100 ~ 200K | P(Value)QCT-ND 17.74 44.35 124.18 443.50 | P(Value)QTR-ND 5,000 347.00/M 303.00/M 243.00/M  225.00/M | ERA-14EBxxxU 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1858 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic ERA 0402 .5% and 0402, 0603 and 0805 .1 


Metal Film Chip Resistors, High Reliability Type 


Features: AA L — Type Max. 
: foal Ww 4 (Power Max. Overload Dimensions - mm Temperature Panasonic 
* High reliability Type Rating) RcwV | Voltage | L Wo b t Coefficient Part No. 
* High accuracy +i a 
_ i 0402 1/16 Watt (.5%) 25V 50V 1.00 050 015 025 0.35 10 ~ 430 +100ppm/°C ERA-2AKD 
High performance yb 0402 | 1/16 Watt (5% and.1%) | 25v | Sov 1.00 050 015 0.25 035) 47~100K225ppmeC | ERA-2AEB/D 
* Reference Standard: IEC e 
60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ 0603 1/16 Watt 75V 150V 160 080 030 030 0.45 47 ~ 330K +25ppm/°C ERA-3AEB 
RC-2133A 0805 1/10 Watt toov | 200v | 200 125 040 0.40 0.50 47 ~1M+25ppm/°C__ | ERA-6AEB 
Standard Resistor Values 
10 30 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 
lil 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 
12 36 100 300 820 2.4K 6.8K 20K 56K 160K 470K 
13 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 
15 43 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 
16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 
18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 
20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 
22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 
24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 
27 75) 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1M 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (0) Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 | Part No. 
0402, 1/16W, .5% 10 ~ 43 P(Value)DDCT-ND 1.35 3.63 8.33 28.42 | P(Value)DDTR-ND 10,000 _ 16.00/M _ 12.00/M | ERA-2AKDxxxX 
0402, 1/16W, .5% 47~100K |P(Value)DECT-ND 4.36 11.73 26.95 91.93 )P(Value)DETR-ND 10,000 _ 75.00/M = 55.00/M | ERA-2AEDxxxX 
0402, 1/16W, .1% 47~100K |P(Value)DCCT-ND 6.90 18.56 42.63 145.44 | P(Value)DCTR-ND 10,000 _ 125.00/M = 92.00/M | ERA-2AEBxxxX 
0603, 1/16W, .1% 47 ~ 330K | P(Value)DBCT-ND 2.04 7.23 23.80 98.60 | P(Value)DBTR-ND 5,000 50.00/M 45.00/M 42.00/M 41.00/M | ERA-3AEBxxxV 
0805, 1/10W, .1% 47~1M P(Value)DACT-ND 2.04 7.23 23.80 98.60 | P(Value)DATR-ND 5,000 50.00/M 45.00/M 42.00/M 41.00/M_| ERA-6AEBxxxV 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: i 
— il. Type Max. Standard Resistor Values 
High reliability a2 (Power | Max. | Overload Dimensions - mm Temperature | Panasonic 10 18 33 56 
» Low TCR and w Type | Rating) | RCWV | Voltage L Ww a b t Coefficient Part No. a aa 3s ee 
current noise if 3 24 3 8 
* Excellent ae a 1210 | 1/4Watt | 150v | 300V | 3.20 250 050 0.50 0.60) 50ppm/°C | ERA-14H 15 27 47 82 
non-linearity 16 30 51 91 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (0) Part No.t 10 50 200 1,000 Part No.t Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
1210, 1/4W, .5% 10~91 P(Value)APCT-ND 6.48 22.95 75.60 313.20 | P(Value)APTR-ND 5,000 172.64/M 156.00/M 145.60/M 140.40/M | ERA-14HDxxxU 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: + Uses UL 94V-0 approved coating for flame Dimensions - mm Mass 
retardant type oD 
* High reliability using carbon film * Approved under the ISO 9001 system fA Lor, Hom] pie Type L D q H (mg) 
¢ 52mm Axial taping style for automatic inserting Reference Standard: IEC 60115-2, F © 1/4W, 5% 3.20 1.70 0.45 20 minimum 107 
machine JIS C 5201-2 od 1/OW, 5% 6.35 230 0.60 20 mini 208 
* 4 color code marking  Miniaturized version chal i a x meat 
Power Limiting Element Maximum Maximum Intermittent Dielectric Resistance 
Rating Voltage Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range Power Derating Curve 
at 70°C (Maximum Voltage” Voltage? Voltage Resistance Tolerance (0) 120 
Type (W) Rcwv)! (V) (V) (V) (VAC) Value (%) minimum maximum SF 400 (55°C. 70°C 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 +5 (J) ) 2.2M 3 80 | 
ERDS1T 0.5 300 600 750 500 E24 45 (J) 1 3.3M S 60} 
B 407 i 
(1) Rated Voltage =\V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). & - i i 455°C 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. Pe 9 err nae 80 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or maximum Intermittent Overload Voltage listed above, Ambient Temperature (°C) 
whichever is less. 
Standard Resistor Values 
0.04 2.0 43 94 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
ist! 24 61 1 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M§ 
2 27 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M§ 
13 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M§ 
iss) 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M§ 
1.6 3.6 15) 16 36 75 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 
§ Only available in 1/2 Watt + Not available in 1/2 Watt 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape and Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) | Part No.t 10 50 200 1,000 Part No.t Qty. 2,000 5,000 6,000 10,000 Part No. 
ERDS2T 1/4W, 5% 0.0 ~ 2.2M | P(Value)BACT-ND 67 2.14 4.88 15.86 P(Value)BATB-ND 5,000 _ 7.00/M - 6.00/M_ | ERD-S2TJxxxV 
ERDSIT 1/2W, 5% 1.0 ~3.3M | P(Value)BBCT-ND 95 3.03 6.92 22.49 P(Value)BBTB-ND 2,000 15.12/M _ 13.95/M 12.79/M | ERD-S1TJxxxV 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1859 


Panasonic 1% Miniature Metal Film Resistors 


Features: ¢ 5 color code marking | —H + b> ye: 4 + Power Derating Curve 
120 
+ Low TCR, low noise, high reliability * Approved under the ISO 9001 system ol 1st Fig. ‘ WD Tod SX 400 (55°C 70°C 
a . 2nd Fi aaa Resistance tolerance i : 
Taping style for automatic inserting machine « Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 aa Fig Multiplier RB 807 i 
ig. S 60H 
I 
Power | Limiting Element | Maximum Dielectric Resistance 3 40 i 
Rating Voltage Overload | Withstanding | T.C.R. Resistance Range Resis- & 20f 155°C 
at 70°C (Maximum Voltage” Voltage x10°6/°C | Tolerance (Q) tance Dimensions — mm Mass ie) 40 0 40 30 720 160 
Type (W) Rcwv)! (V) (Vv) (Vv) (ppm/°C) (%) min. | max. | Value Type L D d H (mg) -60 -20 20 60 100 140 180 
EROS2P | 0.25 250 500 300 +50 F(+1) 10 | 1m | E24 1/4W,1%| 3.20 1.70 0.45 30 | 107 Ambient Temperature (°C) 


(1) Rated Voltage =\V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), 
whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). 


(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power 
Rating or maximum Overload Voltage listed above, whichever is less. 


Standard Resistor Values 


10.0 30.0 82.0 240 680 2.00K 5.60K 16.0K 47.0K 130K 390K 
11.0 33.0 91.0 270 750 2.20K 6.20K 18.0K 51.0K 150K 430K 
12.0 36.0 100 300 820 2.40K 6.80K 20.0K 56.0K 160K 470K 
13.0 39.0 110 330 910 2.70K 7.50K 22.0K 62.0K 180K 510K 
15.0 43.0 120 360 1.00K 3.00K 8.20K 24.0K 68.0K 200K 560K 
16.0 47.0 130 390 1.10K 3.30K 9.10K 27.0K 75.0K 220K 620K 
18.0 51.0 150 430 1.20K 3.60K 10.0K 30.0K 82.0K 240K 680K 
20.0 56.0 160 470 1.30K 3.90K 11.0K 33.0K 91.0K 270K 750K 
22.0 62.0 180 510 1.50K 4.30K 12.0K 36.0K 100K 300K 820K 
24.0 68.0 200 560 1.60K 4.70K 13.0K 39.0K 110K 330K 910K 
27.0 75.0 220 620 1.80K 5.10K 15.0K 43.0K 120K 360K 1.00M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape and Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) _|Part No.+ 10 50 200 1,000 | Part No.t Qty. 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1% 10.0 ~ 1.00M |P(Value)CACT-ND 1.71 4.95 13.05 33.75 | P(Value)CATB-ND 5,000 18.75/M 16.00/M 13.00/M 11.00/M | ERO-S2PHFxxxV 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Panasonic 5% Metal Film Resistors 


Characteristics: 


Now Available In Tape and Reel 


Matsushita fixed metal film resistors feature small 
sized dimensions and have higher power rating at 
the same size as the conventional type. 

Features: 


Flame retardancy of the exclusively formulated 


. | ts L . | a 
@d 
— FF © 


inorganic insulative material exhibits an equivalent 


Temperature Coefficient 


R. Wattage of 1, 2, 3 +350ppm/°C 


Voltage Coefficient 


25ppm/V Maximum 


Insulation Resistance 


10,000 MO Minimum 


Temperature Cycling 


+(1% + 0.050) Maximum 


Short-time Overload 


(2% + 0.050) Maximum 


Maximum Humidity (Steady State) +(2% + 0.050) Maximum 
performance requirements of UL 94(VE-0) and Load Life in Humidit 6 - 
. . a 'y +(5% + 0.050) Maximum 
when operated at a potential less than 16 times Working Dimensions — mm ieaatie i 0.050) Maximum 
ES +0. 
RCWV, Matsushita metal (oxide) film resistors Type Voltage L ! D d : 7 - - 
newer inhianBh ate Resistance to Soldering Heat +(1% + 0.050) Maximum 
: 3 aw 350 9.0 30.0 28 0.65 Vibration Low Frequency +(1% + 0.050) Maximum 
The coating and markings resist normal washing ow 350 120 30.0 40 0.80 
A A i i 9 i 
of solvents, such as Freon (TE, TMC, TF), tri- Thermal Shock #(2% + 0.050) Maximum 
chloroethane. 3W 350 15.0 38.0 5.5 0.80 Noise 4.0UV/V Maximum 
Standard Resistor Values 
0.47 d.2: 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 
0.51 1.3 3.6 hal 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 
0.56 15 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 
0.62 1.6 4.3 1 30 75) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 
0.68 1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 
0.75 2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 
0.82 ee) 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 
0.91 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 
1.0 PATE 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 
‘atl 3.0 55) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t 1 5 100 1,000 5,000 10,000 
1 Watt, Bulk Package, 0.47-68KQ. P(Value)W-1BK-ND 23 86 9.78 67.42 300.17 539.39 
1 Watt, Tape and Reel, 0.47-68KQ. P(Value)W-1TR-ND = = = = 63.89/M 57.41/M 
2 Watt, Bulk Package, 0.47-100KQ P(Value)W-2BK-ND 28 1.03 13.26 81.18 361.20 647.93 
2 Watt, Tape and Reel, 0.47-100KQ P(Value)W-2TR-ND 279.00/3,000 492.00/6,000 888.00/12,000 1728.00/27,000 
3 Watt, Bulk Package, 0.47-100KQ P(Value)W-3BK-ND 52 2.44 31.32 187.92 904.80 1740.00 
3 Watt, Tape and Reel, 0.47-100KQ P(Value)W-3TR-ND 309.68/1,500 1102.94/6,000 1734.20/10,500 3639.91/25,500 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


1860 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


YAGEO 5 and 10 Watt Wirewound and Metal 


Oxide Film Rectangular Resistors, 5% 


Axial Lead Type * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 


48.0(10W) +.5 


3543 3543 
* Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. * The materials used and the construction a }22.0(5W) +5 -| Par 
techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing capabilities. They ——$—$——_ alles 
will withstand the most rigorous loading test. * Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. bso (5W)(10W) A 
5 Watt Standard Resistor Values 10 Watt Standard Resistor Values 
O80) OSG) 10) 1S “Sis (5:6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 
0.33 0.62 11 20 36 62 1 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K pal 2.0 3.6 6.2 al 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 
0.39 0.68 #12 22 39 68 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2 2) 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 
0.43 0.75 #13 24 #43 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 1.3 2.4 4.3 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 
0.47 082 15 27 47 82 19) 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 1.5 Pal 47 8.2 15 2h 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 
OLSA 0191 1G SiO soil 9.1 16 30 ot 91 160 300 510 910 1.6K 1.6 3.0 5.1 5] 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t 1 10 100 1,000 5,000 10,000 
5 Watt, 5% Wirewound Rectangular Resistors, Bulk Package, 0.300 ~ 1800 (Value)W-5-ND 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
5 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular Resistors, Bulk Package, 2000 ~ 2.0KQ (Value)W-5-ND 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular Resistors, Bulk Package, 1.00 ~ 2700 (Value)W-10-ND. 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
10 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular Resistors, Bulk Package, 3000 ~ 3.0KQ (Value)W-10-ND. 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 
a ee a ao Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 
on Assortment Kit 
§ 60) RS105-ND 0.300 ~ 0.919 — 5 each 60 Resistors ........ 0... c ccc ce cece nee e nce e eee ee eneenenten ees eneeseneeeee $23.95 
B 40 Ye RS205-ND 1.00 ~ 9.10 - 4 each 96 ReSIStOrS «2.0.2... .60ccccececeeseeseescteeeceseeseetecesssesesseeeseenseseeee $32.95 Two each of all 10 watt standard resistor values listed 
B 20 Ie : above. A total of 168 resistors. 
x “5 %, RS305-ND 100 ~ 910 — 4 each 96 Resistors.... 
50 4 50, 99150, 250,59 RS405-ND 1000 ~ 2.0K0 — 3 each 96 Resistors RSTIOND rece s, censtertegsatiaciieeeeesceatite. $72.95 
Ambient Temperature (C°) 


Applications: Generally they are used for the following reasons: ¢ Inability to connect two points on a PC Board due to other circuit paths which must Rol 3.8mm (1/6 W) ym (1/6W) 
be crossed over. * An After-the-Fact design change that requires new point connections. ¢ Circuit tuning by changing point connections. oHS —_ 28.0 2.0 6.3mm 2.3mm (1/4W) 
Specifications: * Maximum Resistance: 0.0040 on 1/6 watt, 0.0039 on 1/4 watt » Typical Resistance: 0.002 on both * Lead Material: tin-plated 2) ! Y GW) —— ; 
copper * Body Material: electrical grade, high performance molding compound »* Minimum Insulation Resistance — Dry: 10,000MQ, Wet: 100MQ A T 

0.5 0.02mm(1/6W) 


¢ Minimum Dielectric Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS ¢» Insulation Flammability: resistor-insulation is self 


Seen ncaa . : 0.6 0.02mm(1/4W) 
extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed * Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 Amps at 150°C. 


Single Black Color Band 
Denotes Zero Resistance 


Digi-Key Pricing 
Description Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 50,000 
1/6 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 22 6.98 14.00 12.84/M 11.63/M 10.74/M 
1/6 Watt, Zerohm Jumper, Tape and Reel (5,000 Pieces/Reel) 0.0ETR-ND = _ _— 15.80/M 14.87/M 12.16/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND 30 5.55 11.28 10.38/M 9.41/M 8.69/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape and Reel (5,000 Pieces/Reel) 0.0QTR-ND — _— = 12.11/M 11.39/M 9.34/M 


YAGEO 5% Carbon Film Resistors 


Available In 1/6, 1/4 and 1/2 Watt 


Characteristics 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C « Solderability: 235°C for 540.5 seconds * Short Time Overload: 2.5 Times RCW V for 5 seconds « Resistance To Solvent: 
Trichroethane for 1 minute with ultrasonic * Pulse Overload: 4 times RCW V 10,000 cycles (1 second on, 25 seconds off) 


CFR Series 


Standard Resistor Values 


10 16 27 43 68 11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 22K 3.6K 5.6K 9.1K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 1.1M 1.8M 3.0M 4.7M 7.5M 
al Se SC asi 7.55 12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 6.2K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M 8.2M 
V2 210) 3:3) Sa 8i25 13) 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 1.6K 2.7K 4.3K 6.8K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 1.3M 2.2M 3.6M 5.6M 9.1M 
ke ee OE Ge eh) 15 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 1.5M 2.4M 3.9M 6.2M 10M 
15 24 39 62 10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 2.0K 33K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 1.6M 2.7M 4.3M 6.8M 
Type Dimensions - mm Max. Working Max. Overload Dielectric With- Rated Ambient Temperature Resistance Resistance 
(Power Rating) L D d Voltage Voltage standing Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
1/6 Watt + 3.3 + 0.4 1.8+0.3 0.5 + 0.05 150V 300V 300V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
1/4 Watt 6.3 + 0.5 2.3 + 0.3 0.6 + 0.05 250V 500V 500V 70°C -55°C ~ 155°C. 1.00 ~ 10MQ 45% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6 + 0.05 350V 700V 500V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
+ Power rating at 70°C = 1/6W 
Digi-Key Pricing 
Features: D d Description Part No.t Gy 200 1,000 5,000 10,000 50,000 
° Industry's lowest cost ‘1 z 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)EBK-ND .26 4.30 12.47 11.18/M 10.32/M 9.46/M 
: als cote pace a a ale 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Tape and Reel 
i bulk oF tane/resl i /2 2821 FL 2821 (5,000 pieces/reel — Order in multiples of 5,000) (Value)ETR-ND. _ =_— — 13.46/M 12.42/M 9.94/M 
watt in bulk only) & Derating Curve 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)QBK-ND 27 3.82 8.55 8.13/M 7.56/M 6.13/M 
2 
* Exceeds carbon comp = 100 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Tape and Reel 
MIL-R-11 performance % 80 (5,000 pieces/reel — Order in multiples of 5,000) (Value)QTR-ND _— _— _ 8.75/M 8.07/M 6.46/M 
¢ Standard tolerance: §* 360 i i 
35% = 40 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)H-ND .26 3.76 12.22 11.28/M 10.34/M 9.40/M 
i 20 
* Exceptional long-term 8 10) “E” = Sixth Watt; “Q” = Quarter Watt; “H” = Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 
stability i 0 20 40 60 80100120140160°C + For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Digi-Key® 1/6 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSE200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces)...... $409.00 
RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.2Q, etc., through 
10M: (365 total PlOCOS)....2.vccsissscnowasieh ee suns daiteecmiesee kines $16.96 
RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) $16.99 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSQ200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces) $239.00 
RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/4 watt carbon film 


resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
1.0MQ (365 total pieces) 
RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSH200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces)...... $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
TOMO:(S65 total pleCes):.isics sc sauicasicnaeinlelsesin sainle eis osinih's vines $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1861 


YAGEO 1% Metal Film Fixed Resistors 1/4 Watt 


H Power Derating Curve Characteristics js p 
MFR Series 70°C , 1% Metal Film Resistors 
@ 00 Temperature Cycling, facia * 
The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using & 80 “65°C ~ 150°C aia Digi-Key® Assortment Kits 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed § 60 Low Temperature Operation, -65°C 
metals and passivative materials onto a carefully treated high = 40 Short Time Overload | 5 Each of Values 100 ~ 97.60 
; i F 3 D 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of % 20 > 85% RS1X-ND 
light-blue lacquer. ec Terminal Strength, 5 Ib. pull SAVINGS 
General Specifications: 2045 60 90-400! 498 Resistance to Soldering 
¢ Power Rating: 1/4 Watt * Maximum Working Voltage: Aeon ish Heat, 350°C z Over Parts 
250V * Maximum Overload Voltage: 500V » Rated Ambient miblent Temperature: °C) Moisture Resistance, Purchased 
Temperature: 70°C * Temperature Cycling: -65°C ~ 150°C t TO 1 Mil Std 202 : +0. Separately 
¢ Resistance Range: 10.00 ~ 1.00MOQ « Resistance Tolerance: {st significant figure] {Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) 
+1%. 2nd significant figure L_ Multiplier Shock, 50G, 11ms 
Electrical Specifications: 3rd significant figure Vibration — High Frequency, 
All measurements are taken at 25°C at 1KHz and 65% relative ey Y 10 ~ 2000Hz 
humidity, unless stated otherwise. * Type: MF-25 « Style: i 1 7 F 5 Each of Values 100KQ ~ 1.00MQ 
RN-55 « Power Rating: 1/4 Watt » Resistance Tolerance: +1% fe ale st a3 405 ae Insiilation Resistance RS5X-ND . .. $29.95 
¢ Temperature Coefficient: +1 00PPM/°C 2841.0 6.5 40.5 “340. c Failure-Rate 


Standard Resistor Values 


10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49K 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
aha) 20.5 38.3 TAs) 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
115 Pals) 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69K 3.16K 5.90K 11.0K 20.5K 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 22.1 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137K 255K 475K 887K 
qd] 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 22.1K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
q257, 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57K 6.65K 12.4K 23.2K 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 
14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 7.15K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 
14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13K 2.10K 3.92K 7.32K 13.7K 25.5K 47.5K 88.7K 165K 309K 576K 
14.7 27.4 Sila 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 
15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 4.12K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174K 324K 604K 
15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 
15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 
16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37K 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 
16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43K 4.53K 8.45K 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 
16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 
17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 
17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 
18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 

Value Digi-Key 
Description Range Part No.t by 200 1,000 5,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 
1/4 Watt, Bulk Package 10.0 ~ 1.00MQ (Value)XBK-ND 49 7.41 19.16 16.36/M 14.06/M 11.25/M = = = 
1/4 Watt, Tape and Reel — 
(5,000 pes./reel — Order in multiples of 5,000) 10.0 ~ 1.00MQ (Value)XTR-ND = = = 18.57/M 15.84/M 12.87/M 10.89/M 8.91/M 7.92/M 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Max. Working Dimensions (mm) 
Type Volt. L D d 


RSF Series 
lL _ Fe 1W 350 11.5+1.0 4.5 +0.5 0.8 +0.05 
These Metal Oxide Resistors offer lower cost alternatives to Carbon Com- 3843 L D 2w 350 15.5 +1.0 5.0 +0.5 0.8 +0.05 


position Resistors and General Purpose Metal Films. They can replace 
many low power General Purpose wirewound applications. These Metal 
Oxides meet overload tests in accordance with UL specification #1412 


Derating Curve 


Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor Assortment Kits 


: : : ; é & 70°C 
without producing a fire hazard. They withstand solvents in accordance 510 255 resistors per assortment. Five each of the values in the ranges listed below: 
with article Mil-Std-202E without producing mechanical or electrical § Be 
damage. = 40) 0.470 ~ 560 620 ~ 7.5KO 8.2K0 ~ 1.0M Price Each 
Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 8 20) “| 1 Watt RS101-ND RS201-ND RS301-ND $26.95 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. 50 100 150200 250 2 Watt RS102-ND RS202-ND RS302-ND $29.95 
The RFS Series resistors are coated with layers of gray flame-proof Ambient Temperature (C°) 
lacquer. 
Standard Resistor Values 
0.47 be 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
0.51 1.3 3.6 9.1 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
0.56 1.5 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
0.62 1.6 4.3 11 30 Th) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
0.68 1.8 4.7 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
0.75 2.0 Sei] 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
0.82 2.2 5.6 16 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
0.91 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
1.0 2.7 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
qa 3.0 5) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t+ 1 10 100 1,000 5,000 10,000 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 0.47 ~ 0.910 (Value)W-1-ND 22 1.62 10.40 63.55 56.62/M 50.85/M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 1.0 ~ 1.0MQ (Value)W-1-ND. 15 1.12 7.20 44.00 39.20/M 35.20/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 0.47 ~ 0.910 (Value)W-2-ND .23 1.73 11.13 68.01 60.59/M 54.41/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 1.0 ~ 1.0MQ (Value)W-2-ND 18 1.35 8.65 52.88 47.12/M 42.31/M 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1862 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


i CRT Series Thin Film Precision Chip Resistors 
BOVUENS 1% 1/10W 0603, .1% 1/8W 0805 and 1206 Series 


The CRT series of SMD precision chip Dimensions Series Resistance Values () — 0603, 0805 and 1206 Series 
resistors offer Absolute Tolerances and TCRs (mm) 0603 0805 1206 Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
as low as 0.01% and 5ppm respectively. They 
are packaged in industry standard chip sizes L 1.85 + 0.10 2.00 + 0.15 3.05 + 0.15 
ranging from 0402 to 1206 formats and are WwW 0.80 + 0.10 1.25+0.15 1.55 + 0.15 
used in a wide range of circuits requiring very H 0.45 +0415 0.552040 0.55 + 0.10 10(10R0) 10K (1002) = 100K (1003) —1.0M (1004)§ 
low noise and high accuracy. 
iy 0.30 + 0.20 0.30 + 0.20 0.42 + 0.20 
Operating Temperature Range: -55 ~ 155°C 
Temperature Coefficient: 5 ~ 50ppm/°C 2 0.30 + 0.20 0.40 # 0.25 0.35 + 0.25 § Value not available in 0603 series 
Value Working Overload Cut Tape Tape and Reel 
Range Voltage Voltage Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Bourns 
Description (Q) (Maximum) (Maximum) Part No.t 1 10 100 Part No.t 5,000 Part No. 
0603, .1%, 1/10W | 10 ~ 100K 50V 100V CRT0603-BY-(Code)ELFCT-ND 25 1.56 11.70 | CRT0603-BY-(Code)ELFTR-ND 98.00/M CRT0603-BY-(Code)ELF 
0805, .1%, 1/8W 10 ~ 1.0M 100V 200V CRT0805-BY-(Code)ELFCT-ND 28 1.75 13.14 | CRT0805-BY-(Code)ELFTR-ND 110.00/M CRT0805-BY-(Code)ELF 
1206, .1%, 1/8W 10 ~ 1.0M 150V 300V CRT1206-BY-(Code)ELFCT-ND 35 2.23 16.74 | CRT1206-BY-(Code)ELFTR-ND 140.00/M CRT1206-BY-(Code)ELF 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value chart for (Code). 


. . . . é 
CRA Series High Power Current Sense Chip Resistors Digi@Reel 
1% 3W 2512 Series 
Resistance Values (Q) Power Operating 
The CRA series of SMD power chip resistors Value (Code) Value (Code) Rating | Insulation | Temperature | Temperature 
are used for current measurement and circuit @ 70°C | Resistance Range Coefficient | Tolerance 
protection applications. It is rated to 3 Watts of [ a5 a5 -01 (R010) .05 (R050) 
power in an industry standard 2512 package eu Roe .02 (R020) .08 (R080) 5 im n 
with a resistance range of 10mQ ~ 100mQ and ; oo 3w > 100MQ | -55°C ~ 170°C | £75ppm/°C #1% 
a TCR of 75ppm. Dimensions in mm .04 (R040) -10 (R100) 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing) Bourns 
Description (Q) Part No.t ul 10 100 Part No.t 4,000 Part No. 
%, 7, 25 01~. '512-FZ-(Code) I J a e '512-FZ-(Code) - 6. '512-FZ-(Code’ 
1%, 3W, 2512 01 ~ .10 CRA2512-FZ-(Code)ELFCT-ND 49 3.12 23.40 | CRA2512-FZ-(Code)ELFTR-ND 195.00/M CRA2512-FZ-(Code)ELF 


+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value chart for (Code). 


CHF Series Power RF Chip Resistors/Terminators 
5% 1206, 190104, 2010, 3523, 3725 Series 


The CHF RF Power Resistors are used in high power 500 terminations with excellent RF performance characteristics. Their typical function is in a “Fail Safe” mode to dissipate the transmission power in High Power RF 
Amplifiers. The CHF series is manufactured using thick film technology on special ceramics. 


Applications: Radio/TV, telecommunications (WCDMA, CDMA, GSM), wireless technologies (Wi Max), radar and medical equipment Dimensions in mm 
Fig. 1 — 1206 Series Fig. 2 — 190104 Series Fig. 3 — 2010 Series, Terminator 


h—— 5.3. 


k—— 3.048 


-—+10.762 


Fig. 4 — 2010 Series, Resistor Fig. 5 — 3523 Series Fig. 6 — 3725 Series 


9.39 —+ 


t 
2.99 
+ 


i 
1.27 lel+l1.52 


Power Rating | Resistance | Voltage Standing Frequency Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Description @ 70°C Value (Q) Wave Ratio (Max.) (GHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
Terminators 
1 1206 Series 20W 50 1.25V DC-4 CHF1206CNT500LW-ND 4.04 3.68 3.17 CHF1206CNTS00LW 
2 190104 Series, Flanged 800W 50 1.2V 1.0 CHF190104CBF500L-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF500L 
3 2010 Series 10W 50 1.2V 2 CHF2010CNP500LX-ND. 5.72 5.20 4.48 CHF2010CNPS00LX 
5 3523 Series 100W 50 11V 5 CHF3523DNTS500LW-ND 7.81 7.10 6.11 CHF3523DNT500LW 
6 3725 Series, SMT 40W 50 1.25V 3 CHF3725CNP500LX-ND. 7.40 6.73 5.79 CHF3725CNP500LX 
Resistors 

> 190104 Series, Flanged soow 25 1.2V 1.0 CHF190104CBF250R-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF250R 
100 1.2V 1.0 CHF190104CBF101R-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF101R 
4 2010 Series 10W 100 1.2V 2.2 CHF2010CNP101RX-ND 5.72 5.20 4.48 CHF2010CNP101RX 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1863 


Ce ae Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 


; A B Cc D Electrical Specifications 
Series 
Ft D>y<— B —> +.81mm +.81mm Series ALSR-1 ALSR-3, ALSR-5 
if ———) at ©) ALSR-1 2.79 9.78 51 38.10 Resistance Tolerance +1% +1% 
ch UY = ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 Dielectric Withstanding Voltage 500VAC 1000VAC 
ALSR-5 7.92 23.80 81 38.10 Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
10 1:5 20 50 200 470 1.0K 3.5K 8.2K Range (Q) Wattage | Part No.t 1 10 25 50 100 | Part No. 
-13 2.0 22 56 220 500 1.1K 3.9K 10.0K 10 ~.75 1 ALSR1F-(Value)-ND 2.08 1.86 — 1.57 1.16 | ALSR-1-(Value)-1% 
15 3.0 25 68 225 560 1.2K 4.0K 12.5K 1.0 ~ 900 1 ALSRIF-(Value)ND 2.05 1.83 — 1.55 1.14 | ALSR-1-(Value)-1% 
20 4.0 27 7 250 600 1.5K 4.7K 15.0K 1.0K ~ 3.0K 1 ALSR1F-(Value)ND 2.11 1.89  — 1.60 1.17 | ALSR-1-(Value)-1% 
25 5.0 30 82 270 680 1.8K 5.0K 20.0K 
30 75 33 400 300 700 2.0K 5.6K 25.0K -10 ~ 10.0K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.45 — 1.22 — 1.02 | ALSR-3-(Value)-1% 
33 10 35 120 330 750 2.2K 6.0K -10 ~ 900 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.43 — 1.20 — 1.00 | ALSR-5-(Value)-1% 
50 12 39 125 350 800 2.5K 6.8K 1.0K ~ 8.2K 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.38 =. Ta16 — .97 | ALSR-5-(Value)-1% 
Bio! 15 40 150 390 820 2.7K 7.5K 10.0K ~ 25.0K 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.43 — 1.20 — 1.00 | ALSR-5-(Value)-1% 
1.0 18 47 180 400 900 3.0K 8.0K + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Silicone Coated Wirewou nd Electrical Specifications: 
. Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 
Resistors = 1 I 3, 5, 1 0 Watt, 5% Resistance Tolerance +5% +5% +5% +5% 
A B Cc D Power Rating 1 Watts at 25°C 3 Watts at 25°C 5 Watts at 25°C 10 Watts at 25°C 
A te) Series +.81mm +.81mm Dielectric Withstanding Voltage 500VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 
ALSR-1 2.79 9.78 51 38.10 Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 10 X rated wattage for 5 seconds 
ra B—+| ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 
rn =e Aree pee 23.80 a 38.10 Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
2 - - - - Range (0) Wattage | Part No.t 1 10 50 100 | Part No. 
RESISTANCE VALUE CHART -10 ~ .75 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.72 1.54 1.30 .96 | ALSR-1-(Value) 
40 40 a5 180 500 1.5K 45K 14.0K 1.0 ~ 900 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.66 1.48 1.25 92 | ALSR-1-(Value) 
Hg) 5.0 39 200 560 1.75K 4.7K 12.0K 1.0K ~ 10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.95 1.74 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value) 
15 75 40 220 600 1.8K 5.0K 12.5K 10 ~ 4.7K 3 ALSR3UJ-(Value)-ND@ 1.46 1.31 141 .81 | ALSR-3-(Value) 
<2) ve) au Bas 680 BNO BOK 1G Sic 5.0K ~ 10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND@ 1.59 1.43 4.24 89 | ALSR-3-(Value) 
BO 12 50 250 700 2.2K 6.0K 15.0K 
80 15 56 270 750 225K 6.8K 16.0K .10 ~ 25.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND® 1.63 1.45 1.23 .90 ALSR-5-(Value) 
33 18 68 300 800 2.5K 7.0K 17.5K 10 ~.75 10 ALSR10-(Value)-ND 2.08 1.86 1.57. 1.16 | ALSR-10-(Value) 
oe Bs e a a ae Loe ae 1.0 ~ 680, 750 ~ 900 10 ALSR10-(Value)-ND® 1.79 1.60 1.35 .99 | ALSR-10-(Value) 
4.0 25 400 390 1.0K 3.3K 8.2K 22.0K 1.0K ~ 2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 1.92 1.72 1.45 1.07 | ALSR-10-(Value) 
15 27 420 400 11K 35K 85K  -22.5K 3.0K ~ -9.0K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 2.21 1.98 1.67 1.23 | ALSR-10-(Value) 
2.0 30 125 450 1.2K 3.9K 9.0K 25.0K 10.0K ~ 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 2.44 2.18 1.84 1.35 ALSR-10-(Value) 
3.0 33 150 470 1.25K 4.0K 10.0K 


RoHS Compliant + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Vitreous Enamel Wirewound RESISTANCE VALUE CHART 


. 2.0 15 75 250 600 1.25K 3.5K 7.0K 12.0K 50.0K 
Power Resistors — 8, 12 Watt 3.0 20 100 300 750 1.5K 4.0K 7.5K 15.0K 
- 5.0 25 125 400 900 2.0K 4.5K 8.0K 20.0K 
Series A B c D E F 75 35 150 450 1.0K 2.5K 5.0K 9.0K 25.0K 
FVTS-5 7.94 | 25.40 | 4.76 | 11.11] .81 | 50.80 10 50 200 500 1.2K 3.0K 6.0K 10.0K 40.0K 
FVTS-10 | 7.94 | 44.45] 4.76 | 11.11 .81 | 50.80 
Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
: ease | m B ¥ Range (9) Wattage| Part No.t 1 25 100 250 | Part No. 
Electrical Specifications: 5.0 ~ 4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.75 235 1.80 1.60 | FVTS-5-(Value) 
Series FVTS-5 FVTS-10 5.0K ~ 9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 294 252 1.93 1.72 | FVTS-5-(Value) 
Resistance +5% 19 and above 5% 19 and above 10.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 264 2.26 1.73 1.54 | FVTS-5-(Value) 
Tolerance +10% 10 and below +10% 10 and below 2.0 ~ 5.0K, 7.5K ~ 9.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.41 292 2.24 1.99 | FVTS-10-(Value) 
Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 10.0K ~ 20.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.69 3.15 242 2.15 | FVTS-10-(Value) 
Dielectric With- 1600VAG 000VAG 25.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 4.07 348 267 2.37 | FVTS-10-(Value) 
standing Voltage 40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 5.20 4.45 3.41 3.03 | FVTS-10-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 10 X rated wattage for 5 seconds + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


ADJUSTABLE AVT SERIES: ¢ Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the entire resistance is in 
the circuit * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC * Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 
FIXED FVT SERIES: « Resistance Tolerance: +5% above 1 »¢ Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC «Short 
Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 


Vitreous Enamel 
Wirewound Power Resistors — 
25, 50, 100, 225 Waitt 


Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
RESISTANCE VALUE CHART Range (0) Wattage | Part No.t 1 10 25 100 | Part No. 
1.0 25 250 4.0K 50.0K 2.0 ~ 3.0, 10, 25, 100, 500~ 4.0K | 25 FVT25-(Value)-ND 3.45 — 250 1.97 | FVT-25-(Value) 
2.0 50 500 5.0K 5.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.71 — 269 2.12] FVT-25-(Value) 
3.0 100 750 10.0K 10.0K ~ 12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.97 — 288 2.27 | FVT-25-(Value) 
5.0 150 1.0K 12.0K 25.0K ~ 50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.99 — 362 2.84] FVT-25-(Value) 
10 200 2.5K 25.0K 1.0 ~ 100, 500, 1.0K, 5.0K 50 FVT50-(Value)-ND 5.02 — 364 2.86 | FVT-50-(Value) 
1.0, 2.0, 5.0 100 | FVT100-(Value)-ND 8.61 — 624 4.91 | FVT-100-(Value) 
FVT 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 | FVT100-(Value)-ND 7.83 — 567 4.46 | FVT-100-(Value) 
1.0, 3.0, 5.0 225 | FVT200-(Value)-ND 12.98 11.69 10.39 9.74 | FVT-200-(Value) 
At 10, 50, 100, 250, 500, 1.0K 225 | FVT200-(Value)-ND 10.82 9.74 866 8.12 | FVT-200-(Value) 
Me Bi 
oped 1.0, 3.0 ~ 100, 250, 100 25 | AVT25-(Value)-ND 590 543 4.49 3.78 | AVT-25-(Value) 
1.0 ~ 100, 500, 1.0K 50 AVT50-(Value)-ND 690 6.35 5.25 4.42 | AVT-50-(Value) 
Series A B c D E F 1.0, 2.0 100 | AVT100-(Value)-ND 13.48 12.40 10.25 8.63 | AVT-100-(Value) 
AVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 17.46 4.22 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 | AVT100-(Value)-ND 995 916 7.57 6.37 | AVT-100-(Value) 
AVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 17.46 4.22 1.0~5.0 225 | AVT200-(Value)-ND 23.48 21.60 17.85 15.03 | AVT-200-(Value) 
AVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 17.46 4.22 10 ~ 500 225 | AVT200-(Value)-ND 16.90 15.55 12.85 10.82 | AVT-200-(Value) 
AVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 22.23 4.22 1.0K 225 | AVT200-(Value)-ND 17.75 16.33 13.49 11.36 | AVT-200-(Value) 
FVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 = = Mounting Bracket for 25/50W Resistors B1003-ND$ 99/2 39 = .28 | B1003 
FVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 = = Mounting Bracket for 100W Resistors B1002-ND¢ 1.17/2 46 - .33 | B1002 
FVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 = = Mounting Bracket for 200W Resistors B1001-ND¢ 1.26/2 49 - .35 | B1001 
FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 = = + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1864 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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oe . . B 100 2% Toi, rt 
Ultra Precision Wirewound Resistors 1/8 Watt, 1/4 Watt, .01, .05, .1% B® foo) tees 
i 6 70) 7S TOLERANce FY 
MR102 and MR106 Series a 3 SS 
8 
2 40 | [0.00524 TOLERANCE iY 
2 20 a At 
RESISTANCE VALUE CHART ge 10 ‘ AA 
0 
100 350 10K SESS SCH AGS HH WS 
250 1k 100K Ambient Temp. in Degrees Centigrade 
Value Range Res. Tol. Max. Wattage | Max. Voltage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (9) (%) (Ww) (Vy) A B Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.01-ND 5.95 4.76 3.93 3.69 MR102-xxx-.01% 
100K #001 ue _ see a78 MR102-100K-.01-ND 7.16 5.72 4.72 4.44 MR102-100K-.01% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.05-ND 4.83 3.86 3.19 3.00 MR102-xxx-.05% 
MAIge 100K 20:5 lie _ ee af8 MR102-100K-.05-ND 5.75 4.60 3.80 3.57 MR102-100K-.05% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.1-ND 4.40 3.52 2.91 2.73 MR102-xxx-.1% 
100K a "6 125 982 418 MR102-100K-.1-ND 7.15 5.72 4.72 4.44 MR102-100K-.1% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.01-ND 5.95 4.76 3.93 3.69 MR106-xxx-.01% 
100K #0.01 ad ee tego od MR106-100K-.01-ND 7.15 5.72 4.72 4.44 MR106-100K-.01% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.05-ND 4.83 3.86 3.19 3.00 MR106-xxx-.05% 
MR106 0.5 1/4 250 12.70 6.35 
100K = 4 MR106-100K-.05-ND 5.75 4.60 3.80 3.57 MR106-100K-.05% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.1-ND 4.40 3.52 2.91 2.73 MR106-xxx-.1% 
100K =H 14 aie 1270 a MR106-100K-.1-ND 715 5.72 4.72 4.44 MR106-100K-.1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 

. . . ° . goog 
Medium Voltage Chassis Mount Resistors — 600 Watt, 10% HPK600 Series Dito 
Specifications: 7 60.0 
¢ Operating Temperature: -55°C~150°C  * Temperature Coefficient: +150 PPM/°C * Power Rating: 600 Watts RoHS 4 5.0 | 0 [*— 36.0 —) 

@ 85°C heat sink temperature** ° Electric Strength Voltage: 6 KVAC, 50 HZ * Insulation Resistance: 10 GQ mini- CoMrtiant oO tv 82. © 
mum @ 500 V * Maximum Working Voltage: 5000 VDC »¢ Short Time Overload: 1000 Watts @ 70°C for 10 seconds t ss + 30.0 ZN | 
* Single Shot Voltage: Up to 12kv normal wave * Derating: 8.73 W/C 7.0 18 i CS Toa 
N 
og 
Resistance | Resistance | Digi-Key* Price Each Huntington 5.0 £ es 3 
Range (9) | Tolerance | Part No. 1 10 25 100 | Part No. RESISTANCE VALUE CHART 7 5) i 
aS 
2~10 +10% HPK600K(Value)R-ND 98.18 83.74 79.41 75.08 | HPK600KxxxR 2 4 10 75 500 5000 18.0 © A 
50 ~ 10000 +10% HPK600K(Value)R-ND 92.82 79.17 75.08 70.98 | HPK600KxxxR 3 5 50 100 1000 10000 1D M& 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **This value only valid by using thermal conduction to the heat sink. 4.2 =| Je 


The flatness of the cooling plate must be better than 0.05 mm overall and the roughness of the surface should not exceed 6.5um. 


Miniature Oval Wirewound Resistors — 10, 20 Watt, 5, 10% FSOT Series 


H.E.1. Miniature Oval Wirewound Resistors are ideally suited for applications where space is limited and the mounting 
surface can be utilized for heat dissipation purposes. The aluminum mounting brackets extend through the resistor 


3.17 +||+3.17 
6 


Wattage Derating Chart 
For Higher Ambient Temperatures 


100 
core and equalize heat distribution while conducting heat directly into the mounting surface. RoHS : 2 
Specifications: coMrLiaet g 1 
¢ Mounting Brackets: Constructed of aluminum and are an integral part of the resistor * Temperature Coefficient: ) 9 50 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above » Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC measured from A 
terminals to mounting brackets * Overload: 10 X rated wattage for 5 seconds * Terminals: Hot tin dipped * Coating: a 25 
Silicone * Core: Steatite ceramic ze o 
PO DAWASP 200 962 400 oe0 
Resistance | Resistance | Watt- Dim. (mm) Digi-Key* Price Each Huntington Ambient Temperature C° 
Series Range (Q) | Tolerance age M Part No. i 10 50 100 Part No. 
FsoT-10 | -25~5 10% io | 19.4 25.4 | FSOT10-(Value)-ND 395 3.16 261 2.45 | FSOT10%00-10% RESISTANCE VALUE CHART 
1~5K 5% FSOT10-xxx-5% 
25 ~ 5 10% FSOT20-xxx-10% 25 1 10 50 250 1K 5K 
FSOT-20 1~5K 5% 20 50.8 58.7 FSOT20-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 FSOT20-xxx-5% 5 5 25 100 500 2.5K 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted on a 10” x 10” x .040” steel mounting surface or equivalent. 


Standard Oval Silicone Resistors — 30, 40, 55, Watt 5, 10% FSOT Series 


Specifications: 


¢ Mounting Brackets: Standard oval resistors are supplied with a plated steel mounting bracket and aluminum standoff * Temperature Coefficient: 


4.97 dia. 


66 


| 4.76 2. 
cP 


= 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to mounting brackets. 1000 
VAC * Overload: 10 x rated wattage for 5 seconds ¢ Terminals: Hot tin dipped * Coating: Silicone * Core: Ceramic po 
-—\_ J 
M 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington N 
Series Range (Q) Range (%) Watt c M N Part No. 1 10 50 100 | Part No. c oe 
es -XXX-109 ee ee a 
FSoT-30| 25~ 5K 10% 30 | 31.75| 508 | 63.5 | FSOT30-(Value)-ND 7.88 5.99 5.04 4.73 | FSOTS0%00%-10% 7a (e a 
1~5K 5% FSOT30-xxx-5% : TW Snniee 
~ y xxx-10? yt 
FsoT-4o| -25~-5K 10% 40 50.8 | 69.9 | 825 | FSOT40-(Value)-ND 853 6.48 5.46 5.12 | FSOT4O00-10% ! + 
1~5K 5% FSOT40-xxx-5% : ! 
a Xxx-109 
FSOT-55 Pe is ng 5s | 88.9 | 108.0 | 120.7 | FSOTSS-(Value)-ND 920 7.00 589 5.52 Hiteloe 7% ng RESISTANCE VALUE CHART 
~ ° ee 2 4 10 50 250 1K 5K 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted AS) 5 25 100 500 2.5K 
on a 254mm x 254mm x 1.02mm steel mounting surface or equivalent. 
i 9 
LO-OHM Power Resistors — 1, 3, 4, 5 Watt, 1% 
Huntington Electric’s Lo-Ohm resistors are ideal for current sensing applications cleaning. 
in test instruments, power amplifiers, and switching and linear power supplies. Specifications: ¢ Resistance Tolerance: +1% * Dielectric Strength: 1000 VAC 
These resistors are transfer-molded in high-temperature resin, providing a high (except 500 VAC for MTL-1A) » Insulation Resistance: 10,000 MQ (dry) * Short 
power dissipation to size characteristic. This construction also provides superior Term Overload: 5 seconds @ 5 x rated power Applications: « Ideal for current el 
thermal shock and moisture resistance. The encapsulation will not peel, flake or sensing applications * Low inductance: Typically 7nH * Standard Resistance t Hl 
deteriorate with commonly used cleaning solvents, including Freon, and aqueous_ Tolerance to +1% * Superior thermal shock and moisture resistance ; 


Resistance | Resistance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington ma c = d 
Series | Range(Q) | Tolerance | Rating A D C_ |d(AWG**)| Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
MTL-1A] .005 ~ .08 1% 1 10.9 | 3.0 | 15.0 22 MTL-1A-(Value)ND 2.85 2.14 1.67) 1.57 | MTL-1A-xxx-1% 
MTL-2B] .005 ~ .08 1% 3 14.7 | 5.1 | 16.9 20 MTL-2B-(Value)ND 2.91. 2.19 1.70 1.61 | MTL-2B-xxx-1% 
MTL-3 | .005 ~ .08 1% 4 | 152) 64 | 174 20 MTL-3-(Value)-ND 3.00 225 1.75 1.65 | MTL-3-xxx-1% RESISTANCE VALUE CHART 
MTL-5 | .005 ~ .08 1% 5 22.6 | 85 | 208 18 MTL-5-(Value)-ND 3.15 2.37 1.84 1.74 | MTL-5-xxx-1% 005.01 02 03 05 .07 08 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **Lead Diameter: 20 AWG = 0.81mm (0.032”); 22 AWG = 6.4mm (0.25”) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1865 


HUNTINGTON Capacitor Mount Silicone Resistors — 


RESISTANCE VALUE CHART 


ELECTRIC INC. 4 6, 20, 22 Waitt, 5% 2K 5K 10K 20K 25K 30K 35K 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series Range (9) | Tolerance | Watt A B Cc M Part No. i 10 50 100 | Part No. 
CMS-16 2K ~ 35K 5% 16 | 14.29 | 7.94 | 31.75 | 22.22 | CMS16-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 | CMS-16-xxx-5% 
CMS-20 2K ~ 35K 5% 20 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS20-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 | CMS-20-xxx-5% 
CMS-22 2K ~ 35K 5% 22 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS22-(Value)-ND 6.18 4.94 4.08 3.83 | CMS-22-xxx-5% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Printed Circuit Board Mount Silicone Resistors — 
fo} 
7, 10, 20 Watt, 5 % RESISTANCE VALUE CHART A 
Quick and easy installation with built-in standoffs to keep the printed circuit board cool, make this a su- 4 10 250 5K 
perior resistor for application where the resistor is to be mounted directly onto a board. Specifications: 5 25 500 fl 
* Temperature Coefficient: 0 +400 ppm/°C 10, 0 +260 ppm/°C 200 or above * Dielectric Withstanding al 50 1K 89, C 
Voltage: 500 VAC » Terminals: .025 x 0.35 pre-tinned rectangular pin (Recommend .078” diameter hole for 5 100 2.5K MOUNTING no 
mounting) * Coating: Silicone * Overload: 10 x rated power for 5 seconds » Core: Steatite ceramic CENTERS 
Resistance Resistance Mounting Dimensions (mm) 
Range Tolerance Centers Core Typ. Max. | Max. | Max. Digi-Key* Price Each Huntington 

Type (Q) (%) Watts Standard A B c D Ee [2 Part No. 1 10 50 100 Part No. 

FS-5 -1~5K 5 7 15.24 25.40 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS5-(Value)-ND 4.60 3.68 3.04 2.86 FS-5-xxx-5% 
FS-10 .1~5K 5 10 33.02 44.45 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS10-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 FS-10-xxx-5% 
FS-20 1~5K 5 20 43.18 50.80 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 FS20-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 FS-20-xxx-5% 

FS-20S .1~5K 5 20 55.88 60.32 | 11.11 5.08 | 18.40 | 13.49 | 13.49 FS20S-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 FS-20S-xxx-5% 

* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 

Metal Case Resistors — 20, 40, 50 Watts, 5.23.dia. } ——a——+|_ 5.28 Fl Fl asta 

oO, . 
10% 12M Series = 19.05 | 
RESISTANCE VALUE CHART 4 
1 10 25 100 500 Cc o.7et 
Resistance Resistance Watts Dimensions 
Range Tolerance Without (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 

Series (Q) (%) Heatsink A B Cc Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12M16 1 ~500 10 20 25.4 36.5 47.6 12M16-(Value)-ND 11.23 8.74 7.49 7.24 12M16-X 
12M40 1 ~500 10 40 63.5 76.2 85.7 12M40-(Value)-ND 12.40 9.65 8.27 7.99 12M40-X 
12M59 1 ~ 500 10 50 93.7 104.8 115.9 12M59-(Value)-ND 13.59 10.57 9.06 8.76 12M59-X 

* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Audio Resistors — 1% MRA5 and MRA12 Series 
Non-magnetic, non-inductive construction greatly enhances the frequency RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
response MRAS Series MRA12 Series }— cC aa A — 
Specifications: * Meets or exceeds the specifications in MIL-R-26E for wire- 22 5 1K 5 25 5.0 10.0 30 t_ D | B [- 
wound resistors * Meets the applicable specifications of MIL-STD-202, meth- 33 fl 10K 1.0 3.0 6.0 12.5 47 —_{_ 
od 208 * Core: Alumina ceramic « Element: Nickel-chromium alloy * Leads: 39 10 Ibo) 3.5 7.0 iS 100 — —— @) 
Tinned copper AT 100 2.0 4.0 8.0 20 1K 
Resistance Resistance Dimensions 
Range Tolerance (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Watts A B Cc D Ee Part No. 1 10 50 100 Part No. 
.22~1 MRAO5-(Value)-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 MRA05-xxx-1% 
10 ~ 100 MRAO5-(Value)-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 MRAO5-xxx-1% 
MRA-5 1K t 2 fee || ere! | oseas | OBE tee MRAO5-1K-ND 4.37 3.34 2.79 2.55 MRA05-1K-1% 
10K MRAO5-10K-ND 5.42 4.14 3.45 3.16 MRA0S5-10K-1% 
5 ~ 100 MRA12-(Value)-ND 5.09 3.89 3.24 2.96 MRA12-xxx-1% 
MRA-12 1K u 2 30.2 79 38.1 1.01 | 92.5 MRA12-1K-ND 5.58 4.27 3.56 3.25 MRA12-1K-1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Current Sensing Shunts — 1%, 5% MRS Series MRS1298 
Res. Res. 
Value | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (Q) ance (%) | Amps A B Cc D Part No. il 10 50 100 | Part No. A 
.010 1 25 17.78 Max. _ = — | MRS129801-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 | MRS129801-1% 298 
.005 1 25 | 17.78 Max. _— — — _ | MRS129802-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 | MRS129802-1% 1.57 en 
001 1 25 10.16 = — —_ | MRS129804-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 | MRS129804-1% at dia. + 
MRS1298 f 
010 5 25 | 17.78Max.| — | — | MRS129801-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 | MRS129801-5% [1524 —| {5.46 [+ 
.005 5 25 17.78 Max. = = — | MRS129802-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 | MRS129802-5% 
001 5 25 10.16 = = —_ | MRS129804-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 | MRS129804-5% 
002 1 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137505-1-ND 6.02 4.60 3.84 3.51 | MRS137505-1% MRS1375 and MRS1510 
MRS1375 001 1 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137513-1-ND 6.02. 460 3.84 3.51 | MRS137513-1% t 
002 5 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137505-ND 5.06 3.87 3.22 2.95 | MRS137505-5% B >-—D 
001 5 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137513-ND 5.06 3.87 3.22 2.95 | MRS137513-5% t 
MRS1510 001 1 40 25.4 12.70 Max. | 7.62 | 2.06 | MRS151004-1-ND 6.02 460 3.84 3.51 | MRS151004-1% a | va ke Cc | 
001 5 40 25.4 12.70 Max. | 7.62 | 2.06 | MRS151004-ND 6.02. 4.60 3.84 3.51 | MRS151004-5% SIDE END 
Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt DESIST ANCE VAnue Chant 
HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding maximum ~ -D FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
acest eteaes es A F Fixed Adjustable Fixed 
power dissipation in minimum space. Edgewounds are constructed of special et 
alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High quality ceramic cores 50 5.0 12 ao oo) ie 20 ae 3.5 is 
- i i a a 1.2 8.0 16 12 80 8.0 50 4.5 
are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink 20 10 20 16 1.0 16 1.0 10 
for short term overloads and maximum dissipation. . . . ° 
Specifications: 7 . F . Resistance | Watt- | Digi-Key Price Each Huntington 
* Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000VAC * Overload: 10 X rated Range (0) age Part No.§ 1 410 25 Part No. 
power for 5 seconds * Tolerance: +10% »* Wattage is based on 25°C free air rating 50-20 300 FVE300-(Value)-ND 17.31 15.55 13.17 | FVE-300-(Value) 
7 7 10 - 20 300 AVE300-(Value)-ND 27.05 21.61 15.15 | AVE-300-(Value) 
Series A (Core) B c D (Terminal) E F 
FVE-300 38.58 79.05 215.90 794 75.88 354.00 -812.80 25-15 1000 FSE1000;(Value):ND 54.08 48.68 = FSE-1000-(Value) 
AVE-300£ | 28.58 19.05 315.90 704 15.88 354.00 - 812.80 FVE-300 and AVE-300 Mounting Ki K1016-ND 10.23/1 K1016 
FSE-1000 | 63.50 44.45 381.00 12.70 15.88 6.35 - 508.00 FSE-1000 Mounting Kit. . K3003-ND 17.52/41 K3003 


+ Adjustable central terminal 


§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1866 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HUNTINGTON Aluminum Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% 
ELECTRIC INC. (Precision Power Wirewound) 


HEl’s high-power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 
pe Ej, Q Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
G Rips 1 designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
Ji a PN | and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: * Power 
Cpa M Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C * Mounting on proper heat sink as 
follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040” (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 5 
MiL-F-38009/MIL-R-18546 | RER-GO/RE-60 | RER-65/RE-65 | RER-70RE-70 | RER-75me7o | [Seles | A | B | C | D | Ej Fo iw} os | ky ti min! oP oak 
HEI Power 7.5 Watts 72.5 Watts 25 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40] 12.57 | 16.03 | 30.15 | 8.86 | 16.79] 8.51 | 1.91 | 3.81] 2.24] 2.49] 2.36] 1.40] 8.33] 7.01} 16 |2.97 
MIL Power 5 Watts 70 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40] 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30 | 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08] 2.62] 2.49] 2.97] 2.31] 9.50] 8.71] 12 | 4.37 
Working Voltage 160 265 550 4250 TMC-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84 | 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86] 4.62) 3.30] 3.56 | 2.31] 12.70) 10.72} 12 | 4.37 
Dielectric Strength 1000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC. TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87] 5.23] 3.30] 3.56 | 2.31] 12.70) 11.51] 12 [4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
TMC-5 | TMC-10 | TMC-25 TMC-50 Range (Q) Wattage | Part No.§ 1 10 50 100 250 Part No. 
10 25 2.0K | 20 33 330 | 10 20 500 | 15 1.5 8.0 = 40 300 10-15.0K 5 TMCS5-(Value)-ND 4.39 3.75 3.09 2.64 2.43 | TMC-5-(Value)-1% 
so eae as OOK Ao 3 aoe Oe ees Ak lipeieo od tte bee oo 20-10.0K 10 | TMC10-(Value)-ND 3.73 3.18 260 2.24 2.06 | TMC-10-(Value)-1% 
50 150 25 75 25K 130 100 30K | 30 33 16 4100 415K .10-3.0K 25 | TMC25-(Value)-ND 5.23 4.46 3.66 3.14 2.89 | TMC-25-(Value)-1% 
10 300 10 100 10.0K| 12 200 50 5.0 20 150 2.5K .15-5.0K 50 TMC50-(Value)-ND 5.47 466 3.83 3.29 3.02 TMC-50-(Value)-1% 
12 390 25 300 18 300 1.0 6.0 30 250 5.0K § For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


CTS. Thick Film Current Sensing 


Features: * Thick film construction * Very low resistance * Surface mount package 
* Suitable for current limiting, current detection, motor control, power supply and hard 


Resisto rs — 73xx Series disk drives * High precision and excellent accuracy for current detection Good electrical Di Reel® 
characteristics * Suitable for reflow soldering 
Dimensions (mm) 
Package Code 
Series Inch (mm) L Ww d t 

73L1 0402 (1005) 1.00 +0.05 0.50 +0.03 0.25 +0.10 0.35 +0.05 

73L2 0603 (1608) 1.60 +0.15 0.80 +0.20/-0.10 0.25 +0.20 0.50 +0.15/-0.05 

73L3 0805 (2012) 2.00 +0.20/-0.10 | 1.25 +0.20/-0.10 0.40 +0.20 0.50 +0.15/-0.05 

73L1 and 73L2 Series 73L3, 73L4, 73L5, 73L6, and 73L7 Series 73E4 and 73E6 Series 73L4 1206 (3216) 3.20 +0.10/-0.15 | 1.60 +0.10/-0.15 0.50 +0.20 0.55 +0.15/-0.05 

Resistance Value Charts Resistance Value Charts Resistance Value Charts 73L5 1210 (3225) 3.20 +0.10/-0.15 | 2.60 +0.10/-0.15 0.50 +0.20 0.55 +0.15/-0.05 
73L6 2010 (5025) 5.00 +0.15 2.50 +0.15 0.60 +0.25 0.56 +0.15 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 73L7 2512 (6432) 6.30 £0.15 3.20 £0.15 0.60 +0.25 0.56 #0.15 
-20 (R20) “56 (R56) at {p20} 38 (rst) -050 (R050) -062 (R062) 73E4 1206 (3216) | 3.202010 1.60 +0.10 0.50 20.20 0.55 £0.10 
A7 (R47) 91 (R91) “47 (R47) : 056 (R056) 091 (R091) 73E6 2010 (5024) 5.00 +0.15 2.50 #0.15 0.60 +0.25 0.55 +0.15 

Package Size Value Range TCR Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 

Series Inch(mm) | Wattage (0) ppm/°C | Tolerance | Part No.§ 10 50 200 Part No.§ 4,000 5,000 10,000 12,000 
73L1 0402 (1005) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 5% 73L1(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L1(Code)JTR-ND _ — 9.00/M — 
73L2 0603 (1608) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 45% 73L2(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L2(Code)JTR-ND — 10.00/M 9.00/M = 
73L3 0805 (2012) 1/8 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L3(Code)JCT-ND 1.10 2.96 6.80 73L3(Code)JTR-ND = 8.00/M 7.00/M = 
73L4 1206 (3216) 1/4 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L4(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L4(Code)JTR-ND — 10.00/M 9.00/M = 
73L5 1210 (3225) 1/2 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L5(Code)JCT-ND 1.93 5.18 11.90 73L5(Code)JTR-ND = 18.00/M 17.00/M _— 
73L6 2010 (5025) 3/4 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L6(Code)JCT-ND 3.16 8.51 19.55 73L6(Code)JTR-ND 30.00/M _ _ 29.00/M 
73L7 2512 (6432) 1.0 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L7(Code)JCT-ND 5.36 14.43 33.15 73L7(Code)JTR-ND 56.00/M = _ 53.00/M 
73E4 1206 (3216) 1/2 0.050 ~ 0.091] +100 +5% 73E4(Code)JCT-ND 4.40 11.84 27.20 73E4(Code)JTR-ND — 45.00/M = _ 
73E6 2010 (5024) 1.0 0.050 ~ 0.091] +100 +5% 73E6(Code)JCT-ND 12.10 32.56 74.80 73E6(Code)JTR-ND 134.00/M = = 126.00/M 


§ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 


Metal Plate Current Sensing 


Features: * Very low resistance * Surface mount package * Suitable for current limiting, current detection, 
motor control, power supply and hard disk drives * High precision and excellent accuracy for current 
detection * Good electrical characteristics * Suitable for reflow solder process 


Resistors — 73Mx Series 7301 Series 73M2 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 73M1 Series 
Dimensions (mm) .003 (R003) — .008 (R008) .005 (R005) .010 (R010) : a 
Series Ik Ww t d .004 (R004) .009 (R009) .006 (R006) .020 (R020) ———— 
73M eoa09 a5 ENE! ETE .005 (R005) — .010 (R010) .007 (R007) 030 (R030) tL 
.2 +0. 1 20. 020: soe .006 (R006) — .047 (R047) 008 (R008) -040 (R040) v 
73M2 6.4 +0.3 3.5 +0.2 1.2 max. 1.0 40.2 .007 (R007) -100 (R100) .009 (R009) 
Package Size Value Range Resistance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Series (Inch) Wattage (0) Tolerance Part No.§ 10 50 200 Part No.§ 1,000 5,000 
0.003 ~ 0.009 ‘s 73M1(Code)FCT-ND 17.46 46.99 107.95 73M1(Code)FTR-ND 221.00 209.00/M 
73M1 2412 1.0 0.010 ~ 0.100 +1% 73M (Code) FCT-ND 17.33 46.62 107.10 730M (Code)FTR-ND 220.00 207.00/M 
32 2514 20 0.005 ~ 0.009 é 73M2(Code)FCT-ND 36.99 99.53 228.65 73M2(Code)FTR-ND 477.00 451.00/M 
q 5 i 0.010 ~ 0.040 21% 73M2(Code)FCT-ND 36.85 99.16 227.80 73M2(Code)FTR-ND 475.00 449.00/M 


§ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 


POURNS PWR4412-2S Series — Bare Metal Element Resistor 


The PWR4412-2S Series is a through hole resistor designed for current shunt and current sensing applications such as power supplies of different kinds, motor drives and many 
other applications. The resistor is quite rugged, consisting of a special metal alloy welded to tinned copper leads. Features: * High current capability * Low inductance ¢ Radial leads 


* Low ohmic Electrical Specifications: * Temperature Coefficient (TCR): -65°C<T<170°C +20 PPM/°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C » Inductance: 10nH 1.01+0.05 Te | 
Resistance | Tolerance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Bourns ba L— 
Version Qa % @ 85°C [S H Part No. 1 10 50 Part No. 
01 1 PWR4412-2SBRO0100F-ND .96 88 76 PWR4412-2SBR0100F j 
01 5 PWR4412-2SBRO0100J-ND .96 88 76 PWR4412-2SBR0100J 
e 03 1 1.0 | 11-48 +1.02/-0.51 | 8.08 #2.54 | Bwrd41o-298R0300F-ND 96 88 76 | PWR4412-2SBRO300F H 
.03 5 PWR4412-2SBR0300J-ND 96 88 76 PWR4412-2SBR0300J + 
01 1 PWR4412-2SCRO100F-ND 96 88 76 PWR4412-2SCRO100F A , 3:1820.76 
01 5 PWR4412-2SCRO100J-ND 96 88 76 PWR4412-2SCRO100J aed a 
c 03 1 3.0 | 15.24 +1.02/-0.51 | 25.4 Max. | pwrq412-2SCRO300F-ND '96 ‘88 76 | PWR4412-2SCRO300F beso E1014 
03 5 PWR4412-2SCR0300J-ND 96 88 76 PWR4412-2SCRO300J : i : 
01 1 PWR4412-2SDRO0100F-ND 96 88 76 PWR4412-2SDRO0100F 
01 5 PWR4412-2SDR0100J-ND 96 88 76 PWR4412-2SDRO0100J 
7 03 1 5.0 | 20.32 +1.02/-0.51 | 25.4Max | BywRa412-23DRO300F-ND 96 88 76 | PWR4412-2SDR0300F Bimensoneitiaei 
.03 5 PWR4412-2SDR0300J-ND 96 88 76 PWR4412-2SDR0300J 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OHMITE. High Voltage Flip Chip Film Resistors 


High Voltage Flip Chip Series incorporates high accuracy HVF1206T( )FE — RESISTANCE VALUE CHART Package Power Voltage Dimensions (inch +0.008) 

Solana pecnology 10 ecteve aa utage Value Value Value Value Value Series Size Rating (mW) | Rating L w a T(max.) 

capability in a stable tlip cni chip resistor package. 

The HVE Series offers unmatched performance in — (COU) (Gods) (Code) (Code) (Code) __ | HvFi206 | 1206 300 1,500 | 0.128 0.063 0.018 0.028 
B 25K (2502) | 100K (1003) | 1.0M (1004) | 2.5M (2504) | 1.0G (1007 

comparison to standard chip resistors. Its unique design (2502) (1003) | 1.0M (1004) | 2.5M (2504) | 1.0G (1007) | HvF2512| 2512 1,000 3,000 | 0.252 0.126 0.026 0.032 


50K (5002) | 250K (2503) | 1.5M (1504) | 5M (5004) 10G (1008) 


provides lower voltage and temperature coefficients, 75K (7502) | 500K (5003) | 2M (2004) | 7.5M (7504) 


less noise, tighter tolerances, better stability, higher 
resistance values and high voltage ratings. HVF is 
available in convenient 1206 and 2512 footprints. HVF2512T( )FE — RESISTANCE VALUE CHART 
FEATURES: © Working Temperature Range: 

-55°C ~ 200°C SPECIFICATIONS: * Temperature fone) (ont (onde) (oes (ee 


Coefficient: +100ppm standard PERFORMANCE 
DATA: * Overload: 1,5 x Pnom, 5 seconds (do not 25K (2502) | 100K (1003) | 1.0M (1004) | 2.5™M (2504) | 1.0G (1007) 


50K (5002) | 250K (2503) | 1.5M (1504) | 5M (5004) 5G (5007) 50 100 150 200 
75K (7502) | SO0K (5003) | 2M (2004) | 7.5M (7504) Ambient Temp. °C 


exceed maximum voltage) * Load Life: 1000 hours at 
rated power (IEC 115-1) 


Package Resistance Digi-Key Bulk Price Each Ohmite 
Series Size Range () Tolerance Part No.t 1 50 100 Part No.t 
HVF1206 1206 25K ~ 10G 1% HVF1206T(Code)FEBK-ND. 3.23 2.91 2.58 HVF1206T(Code)FE 
HVF2512 2512 25K ~ 10G ss HVF2512T(Code)FEBK-ND. 4.00 3.60 3.20 HVF2512T(Code)FE 


+ For complete part number, substitute the code from Resistance Value Charts for (Code). 


Heat Sink Mountable Thick and Thin Film Power Resistors 
TAH20, TBH25, TCH35, TDH35, TEH70 , TFH85, TK20 and TN15 Series — TO Style SMD and Through Hole __ pimensions in mm 


1.27 


3.48 +1) p48 | 
fl 


1.32} 
0.81 


2-Terminal — TEH70 3-Terminal — TEH70 3-Terminal — TFH85P TK20, TN15 
03.84. 15.90 @3.84,.15-90, i . prone, £745.08 10) 
E 76.35 7 4.5 p01 
eros p m4 siba “Ox f 26.16 Poss 
t ‘Ty + Eennedied 
t ti 
20:92 Connected to y 20.92 header 
metal header + __| 1.27 178 
541 ai 122 2.29 | ¥ 5.33 2.54 = 
10.82 | —! k 4110.92 
TAH20 Series TBH25 Series TCH35 Series TDH35 Series 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) |Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
.05 (R050) | 3.3(3R30)0 | 47(47R0)0 | 750 (750R)0 5.1(5R10) | 39(89R0) | 1.0K (1K00) 10 (R100) | 3.9(3R90) | 75(75R0) | 5.1K (5K10) -10(R100) | 2.0(2R00) | 47(47R0) | 750 (750R) 
10 (R100) | 3.9 (3R90) 51 (51R0) | 1.0K (1K00) 5.6(5R60) | 47 (47RO) | 1.5K (1K50) .22 (R220) | 5.6(5R60) | 100(100R) | 10K (10K0) -15(R150) | 3.0(3R00) | 68 (68R0) | 1.0K (1K00) 
.22 (R220) | 5.6 (5R60) 75 (75R0) | 2.7K (2K70)0 51 (51R0) .33 (R330) | 10(10R0) | 150 (150R) -20(R200) | 5.0(5RO0) | 75(75RO) | 1.5K (1K50)0 
7.5 (7R50) .30(R300) | 7.5(7R50) | 100(100R) | 2.5K (2K50) 
.83 (R330) | 7.5(7R50) | 100(100R) | 5.1K (5K10) 75 (75RO .51(R510) | 15(15R0) | 220 (220R) 
10 (10R0) (75R0) .36 (R360) | 10(10R0) | 150(150R) | 3.0K (3K00)0 
.51(R510) | 10(10R0) | 150(150R) | 10K (10KO) 1.0(1R00) | 22(22R0) | 470 (470R) 
45 (15R0) | 100 (100R) 47 (R470)0 | 15(15R0) | 200(200R) | 5.0K (5K00) 
1.0(1R00) | 15(15R0) | 220 (220R) 1.5(1R50) | 33(33R0) | 510 (510R) 50 (R500) | 20(20R0) | 250 (250R) 
1.5 (1R50) | 22(22R0) | 470 (470R) 24 (24R0) | 150 (150R) 2.2 (2R20) | 47(47R0) | 1.0K (1KO0) 75 (R750) | 25(25R0) | 300 (300R) 
2.2(2R20) | 33(33R0) | 510 (510R) 33 (33R0) | 470 (470R) 3.3 (3R30) | 51 (51R0) | 2.7K (2K70) 1.0(1R00) | 33(33R0) | 500 (500R) 
TEH70 Series (2- and 3-Terminal) TFH85M Series TFH85P Series TK20 Series TN15 Series — 2% 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
2.0(2R00) | 47(47R0) | 1.0K (1K00) 3.0 (3R00) 1.0K (1K00) 2.0 (2R00) 75 (75R0) | 6.8K (6K80) .030 (R030) | .750 (R750) 40 (40R0) 1.0K (1K00) 7.5K (7K50) 
3.0(3R00) | 68(68R0) | 1.5K (1K50) 6.8 (6R80) 2.7K (2K70) 5.1(5R10) | 100(100R) | 7.5K (7K50) .040 (R040) | 1.0 (1R00) 50 (50R0) 3.0K (3K00) 40 (10RO 
4.0 (4R00) 75(75R0) | 2.0K (2K00) 10 (10R0) 4.7K (4K70) 7.5 (7R50) 220 (220R) | 10K (10KO) .050 (R050) 3.0 (3R00) 75 (75RO) 4.0K (4K00) (10R0) 
7.5 (7R50) | 100(100R) | 3.0K (3K00) 2) TOKI(T0KO) 10(10R0) | 330(330R) 075(R075) | 4.0(4R00) | 100(100R) | 5.0K (5KO0) 1.0K (1K00) 
10(10R0) | 150(150R) | 5.0K (5K00) 33 (33R0) 
15 (15R0) 750 (750R) .100(R100) | 5.0 (5R00) 300 (300R) | 7.5K (7K50) 40K (10K0 
15(15R0) | 270(270R) | 7.5K (7K50) 51 (51RO) a (10K0) 
(39R0) | 1.0K (1K00) .300 (R300) | 7.5 (7R50) 400 (400R) 10K (10K0) 
20(20R0) | 470(470R) | 10K (10KO) 100 (100R) 
24(24R0) | 680 (680R) 150 (150R) 51(51R0) | 1.5K (1K50) 400 (R400) | 10(10R0) |) 500 (500R) 
33 (33R0) | 750 (750R) 470 (470R) 68 (68RO) | 3.3K (3K30) 500(R500) 30 (30RO) 750 (750R) 
Electrical Specifications: 
TEH70 Resistance Digi-Key Price Each 
Series TAH20 TBH25 TCH35/TDH35 (2 and 3 Terminal) Series Range (0) Part No.* it 100 250 
Resistance Tolerance +5% +5% 25% 45% TAHDO 33 ~.51 TAH20P(Code)J-ND 8.15 652 5.54 
Maximum Operating Voltage 350V 350V 350V 500V 1.5~10K | TAH20P(Code)J-ND 6.53 5.21 4.43 
<a 15 TDH35PR150J-ND 990 684 6.27 
Dielectric Strength 1800VAC 1000VDC 1800VAC _— 30 TDH35PR300J-ND 9.20 6.38 5.83 
Insulation Resistance 10GQ Min. 10GQ Min. 10GQ Min. 400Ma TDH35 AT TDH35PR470J-ND 8.08 5.72 5.12 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C TOW @ 25°C 1.5K ~ 3.0K _| TDH35P(Code)J-ND. 7.34 5.04 4.65 
Requires use of a Single screw Single screw 2-Terminal is single screw RoHS Compliant 
ioiintin snap-on heat sink. mounting tab (with | mounting tab (with | mounted. 3-Terminal heat TAH20 05 ~.51 TAH20P(Code)JE-ND 9.25 740 6.29 
9 A thermal compound thermal compound | thermal compound sink can be grounded 1.00 ~ 10K TAH20P(Code)JE-ND 6.53 5.24 4.43 
should be properly applied. | recommended). recommended). through middle terminal TRHOS 5.1 ~ 10 TBH25P(Code)JE-ND 5.78 4.62 3.94 
15 ~ 1.5K TBH25P(Code)JE-ND. 568 4.54 3.86 
P aaaaisanes 10 ~ 51 TCH35P(Code)JE-ND 923. 7.37 6.27 
Electrical Specifications: TCH35 1.00- 10k | TCH35P(Code),JE-ND 698 557 473 
; TFH85 10 ~-15 TDH35P(Code)JE-ND 990 684 6.27 
Series (2 and 3 Terminal) Tk20 TN15 20 ~ 36 TDH35P(Code)JE-ND 965 669 6.12 
Resistance Tolerance +5% 25% 1%, 2% TDH35 50 TDH35PR500JE-ND 8.48 6.00 5.38 
Maximum Operating Voltage 500V 150V 200V 15 ~7.5 TDH35P(Code)JE-ND 812 578 5.15 
Dielectric Strength = = = 10 ~ 5.0K TDH35P(Code)JE-ND 7705.28 4.88 
insulation Resistance 700M = — TEH70 (2-Terminal) [| 2.0 ~ 10K TEH70M(Code)JE-ND 11.55 9.24 7.86 
- : - - TEH70 (3-Terminal) [2.0 ~ 10K TEH70P(Code)JE-ND 1155 9.24 7.86 
Power Rating BSW @ 25°C 20W @ 25°C 15W @ 25°C TFH85M (2-Terminal) | _3.0~10K | TFH85M(Code)JE-ND 14.68 11,679.94 
P style middle terminal is electrically Heat sink dependent. Must be attached to a proper TFH85P (3-Terminal) 2.0~10K TFH85P(Code)JE-ND 73.98 11.11 9.47 
connected to header and heat sink for full power rating. Maximum case TK20 030 ~ 10K TK20P(Code)JE-ND 4.87 3.36 2.69 
Mounting insulated from outer pins. temperature cariot exeoet t 50°C. TN15 (2%) 10~10K | TN15P(Code)GE-ND 6.21 4.28 3.43 
Heat sink can be grounded pt " Mounting Bracket for the TK/TN Series | 6200-ND 1.06 48 A 
through middle terminal. mounting bracket kit, 6200-ND *F 7 ~ 7 
M style has no middle terminal ‘or complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
(Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1868 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIETE! TA Series Power Chip® Resistors — Thick Film on Alumina Substrate 


5, 10 and 25 Watt 
RESISTANCE VALUE CHART 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, TA205 Series TA810 Series TA025 Series 
Ruthenium oxide resistance material and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
(50nh measured at 1MHz) and outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times 1.0 (1R00) 15 (15R0) 200 (200R) 1.0 (1R00) 400 (100R) 2.0 (2R00) 
rated power as long as one second average dissipation remains equal to or less than the free air rating. 1.2 (1R20)0 18 (18R0) 240 (240R) 1.5 (1R50) 150 (150R) 3.0 (3R00) 
Features: * Wide resistance range * Low inductance * High power density ¢ Easy to install * PC-mountable 1.5 (1R50) 20 (20R0) 300 (300R) 2.0 (2R00) 200 (200R) 5.1 (65R10) 
Material: * Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze * Coating: Glass 1.8 (1R80)0 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3R00) 390 (390R)0 8.2 (8R20) 
Electrical: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: Based on 25°C free air with linear derating to OW 2.0 (2R00) 30 (30R0)0 390 (390R)) 3.9 (3R90) 510 (510R) 20 (20R0) 
at 350°C * Maximum Operating Voltage: 350VAC, S00VDC through glass 1,000VAC, 1,500VDC through a eto} 3 ae Beton oa Cent Bie. 3° feast 
substrate * Overload: Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not 3.3 (3R30) 47 (47RO) 560 (560R) 8.2 (8R20) 1K (1K00) 51 (51RO) 
exceed the wattage rating * DR: +2%, 2000 hours « Derating: Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 350°C 3.9 (3R90) 51 (51R0) 680 (680R)0 10 (10R0) 1.5K (1K50)0 82 (82R0) 
4.7 (4R70)0 56 (56RO)0 820 (820R)0 15 (15RO0) 2.0K (2K00) 200 (200R) 
TA205 Series TA810 and TA025 Series 5.1 (5R10) 68 (68R0)0 1K (1KO0)0 20 (20R0) 300 (300R)0 
5.6 (5R60)0 82 (82R0) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 390 (390R)0 
6.8 (6R80) 100 (100R) 1.5K (1K50)0 39 (39R0)0 510 (510R) 
8.2 (8R20) 120 (120R)0 1.8K (1K80)0 51 (51R0)0 820 (820R) 
10 (10RO) 150 (150R)0 2K (2K00) 68 (68R0)0 2.0K (2K00) 
12 (12R0) 180 (180R)0 82 (82R0)0 
TT 
Ton Resistance Digi-Ke Price Each 
4 slle (2.54) ale Ae $0016.08) Range (0) _| Wattage | Part Nott 1 50 100 500 
02 X .015 Pins i * 15 ~2K 5 TA205PA(Code)J-ND 2.18 174 154 = 
(0.51 X 0.38) 0.050(1.27) Finished 7.5 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND 2.90 2.81 2.75 2.68 
200 ~ 820 25 TA025PW(Code)J-ND 10.38 8.78 7.02 = 
RoHS Compliant 
Maximum Dimensions — Inch (mm) 1.0 ~ 470 5 TA205PA(Code)JE-ND 2.00 1.71 1.40 1.20 
Series 5 L (Length) H (Height) 1.0~8.2 10 TA810PW(Code)JE-ND 4.65 3.72 2.66 2.46 
TA205 200 (6.08) 50 (12.70) 1.00 (25.40) ee 28 2 es ie 2 28 — oe 
TA810 -800 (20.32) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) a 2 ! pEI(Eods) = ua — = “ 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (66.39) 1.170 (29.70) i ee complete Pacusiccrpie the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
4 = . = ® 
RW Series — SMD Wirewound Power Resistors — .6, 1, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt Digi@Reel (UL) 
: . RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 


“ | 
RWOS6BB( )FE RW1SOBA( )F RW1SOBA( )J RW1S5CA( )J | RW2RODA( )J] RW2SOCB( )J] RW2SODA( )J RW3RODB( )J RW3R5EA( )J 
F 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
| 


-006 
O10 (R010) | 1.0(1RO0) | .010(RO10) | .005 (R005) | 100 (R100) | .005 (R005) | .005 (R005)0| .005 (R005) | 1.0(1R00) | .005(R005) | 5.0(5R00) | .010 (R010) 
I- p J=EE FJ? 015 (R015) | 2.0(2R00) | .015 (R015) | .010(RO10) | .150(R150) | .010 (RO10) | .010(RO10) } .010(RO10) | 5.0(5RO0) } .010(RO10) | 10.0(10R0) | .020 (R020) 
- .020 (R020) | 5.0(5R00) | .020(R020) | .015 (R015) | .200(R200) | .015(R015) | .015 (R015) | .020(R020) | 10.0(10R0) | .015(RO15) | 15.0(15RO) | .025 (RO25)0 
p= 6, al .030 (R030) | 7.50 (7R50) | .030 (R030) | .020 (R020) | .240 (R240) | .030 (RO30)0 | .020 (R020) | .030(RO30) } 15.0(15R0) | .025(R025) | 24.0(24R0) | .030 (R030) 
pt aK 050 (R050) | 10.0 (10R0 ) | .036 (R036) | 47.0(47R0) | .036 (RO36)0 
) 


‘075 (R750) | 15.0 (15RO 


) 
) | .039 (R039) | .027 (R027) | .360(R360) | .080 (R080) | .030 (R030) | .150(R150) | 47.0 

100 (R100) | 24.0(24R0) | .047 (R047) | .030 (R030) | .470 (R470) | .150(R150) | .050 (R050) | .200(R200) } 68.0(68R0) | .075 (R075 
) 


.050 (R050) | 68.0(68R0) | .050 (R050) 


( ( ( 
( ( ( 
me | 2 rg | 2 
-033 (R033) | .024 (R024) | .300 (R300) | .040 (R040) | .025 (R025) } .050 (R050) | 24.0 (24RO 
( ( ( ( 
( ( ( ( 
( (! ( 
( ( ( 
( ( ( 


t ! ) | 100.0 (100R) | .100 (R100) 
J .240 (R240) | 36.0(36R0) | .050 (R050) | .036 (R036) | .680 (R680) | .200 (R200)0 | .100(R100) } .300 (R300) | 100.0(100R) | .100(R100) | 150.0(150R) | .200 (R200) 
| 470 (R470) | 47.0(47R0) | .100(R100) | .050(RO50) | .750 (R750) | .500 (R500) | .470(R470) } .500 (R500) | 150.0(150R) | .500 (R500) 500 (R500) 
.750 (R750) | 100.0 (100R) .075 (R075) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 
Electrical Specifications Maximum Dimensions —- mm 
RWOS6BB | RW1SOBA | RW1S5CA | RW2SOCB | RW2RODA | RW2SODA | RW3RODB | RW3R5EA Series A B Cc D E F G H 1 J K 
Power at 
asCAmbiont | C8 Watt | 1watt | 15 Watt | 2wat | 2Wat | 2wat | swat | sswat | -Piisopa— e761 388 | S3BRel] os [163/358] SBT] 873/249] 320] 127 
Max. Voltage 50 50 15 100 100 100 200 350 RW1S5CA 10.52 | 4.17 | 3.96 Ref. | 5.84 | 2.24 | 4.17| 6.50 | 13.31 | 3.40 | 3.20 | 1.52 
Temperature 0.1 ~ 10 — 290 ppm? RW2S0CB 10.85 | 5.87 | 5.64Ref. | 6.86 | 2.46 | 5.77] 7.01 | 13.64] 3.33 | 3.20 | 2.36 
Cocttivient 1 ~ 100 — +50 ppm/°C RW2RODA 12.06 | 6.22 | 5.99Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87] 8.05 | 14.86/3.40 | 3.94 | 2.36 
10 Q and over — +20 ppm/*C RW2S0DA 12.06 | 6.22 | 5.99 Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87 | 8.05 | 14.86 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
Dielectric With- 1000 RW3RODB 16.05 | 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85 | 3.94 | 5.87] 12.04 | 18.85 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
standing Voltage RW3RS5EA 21.11 | 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78 | 3.94 | 6.98 | 15.52 | 25.40 | 4.95 | 3.94 | 2.36 
Resistance | Watt-| Toler- | Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Range (0) age ance Part No.* 1 100 500 Part No.t 750 1,000 1,500 2,000 2,500 
.015 ~ .050 F i _ -_ — | RW1SOBA(Code)FTR-ND _ _ —  1760.00/M _ 
.100 _ _ = — | RW1SOBAR100FTR-ND _ _ —  2246.33/M _ 
.005 ~ .050 ; 5% | RWISOBA(Code)JBK-ND 1.96 1.68 — | RW1SOBA(Code)JTR-ND — — —_ 1560.00/M — 
.150 ~1.00 RW1SOBA(Code)JBK-ND 2.56 1.97 — | RW1SOBA(Code)JTR-ND _ _ — 1729.85/M = 
005 ~.040 | | 5 5% | RWISSCA(Code)JBK-ND 1.72 1.47 — | RW1S5CA(Code)JTR-ND — — _1266.67/M = — 
.150 ~ .500 : RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.26 1.92 — | RW1S5CA(Code)JTR-ND _ —  1659.66/M —_ _ 
.050 2 1% | — — — —_| RW2RODAROS50FTR-ND — 1486.98 — — — 
.005 ~ .050 2 5% | RW2RODA(Code)JBK-ND 1.78 1.52 — | RW2RODA(Code)JTR-ND — 1306.66 — — — 
470 ~ 1.00 RW2RODA\(Code)JBK-ND 2.12 1.80 —_ | RW2RODA(Code)JTR-ND — 1569.82 _ _ _ 
005 ~ 050 2 5% | RW2S0CB(Code)JBK-ND 2.22 1.71 — | RW2S0CB(Code)JTR-ND — 1243.48 — — — 
.200 ~ 1.00 _ _ = —_ | RW2SO0CB(Code)JTR-ND — 1583.66 _ _ _ 
150.0 2 5% | RW2SO0DA(Code)JBK-ND 2.76 2.13 —_| RW2SO0DA(Code)JTR-ND — __ 1569.82 — — — 
.005 ~ .036 3 5% | RW3RODB(Code)JBK-ND 2.04 1.93 — | RW3RODB(Code)JTR-ND — ‘1486.35 _ = — 
.075 ~ 150.0 RW3RODB(Code)JBK-ND 2.31 1.97 —_| RWS3RODB(Code)JTR-ND — 1689.84 _ _ _ 
025 ~.050 | 45 5% | RWSRSEA(Code)JBK-ND 217 1.88 — | RW3RS5EA(Code)JTR-ND 1192.63 
.200 ~ 1.00 : RW3RS5EA(Code)JBK-ND 2.31 1.97 —_|_RW8RS5EA(Code)JTR-ND 1275.25 
RoHS Compliant 
010 ~ 100.0 | 6 1% | RWOS6BB(Code)FETCT-NDV 1.25 T.00 80 | RWOS6BB(Code)FETTR-ND 938.00/M 
010 ~ .050 1 1% | RW1SOBA(Code)FE-ND 2.66 221 1.89 | RW1SOBA(Code)FETR-ND = = —__ 1760.00/M = 
100 1 1% | RW1SOBAR100FE-ND 3.39 2.82 2.40 | RW1SOBAR100FETR-ND = = —__ 2246.00/M = 
005 ~ .050 ; 5% _ | RWISOBA(Code)JE-ND 2.16 1.80 1.53 | RW1SOBA(Code)JETR-ND = = —_ 1427.00 = 
.075 ~ 1.00 RW1SO0BA(Code)JE-ND 2.61 247 1.85 | RW1SOBA(Code)JETR-ND = = —  1730.00/M _ 
005 ~ 040 || 5% _ | RWISSCA(Code)JE-ND TOT 158 1.35 | RW1S5CA(Code)JETR-ND = —__ 1260.00/M = = 
.080 ~ .500 ; RW1S5CA(Code)JE-ND 2.50 2.08 1.76 | RW1S5CA(Code)JETR-ND = — _ 1660.00/M _ = 
050 2 1% | RW2RODAROSOFE-ND 2.24 1.87 1.58 | RW2RODARO50FETR-ND — 1487.00 = = = 
010 ~ .050 a 5% _ | RW2RODA(Code)JE-ND 1.96 1.63 1.39 | RW2RODA(Code)JETR-ND — 1307.00 = = = 
.100 ~ 1.00 RW2RODA(Code)JE-ND 2.35 1.96 1.66 | RW2RODA(Code)JETR-ND — 1570.00 _ _ _ 
005 ~ 050 2 5% _ | RW2S0CB(Code)JE-ND T.89 157 1.34 | RW2S0CB(Code)JETR-ND — 1250.00 = = = 
.150 ~ 1.00 RW2S0CB(Code)JE-ND 2.39 1.99 1.69 | RW2SO0CB(Code)JETR-ND — 1584.00 _ —_ _ 
1.0 ~ 150.0 2 5% | RW2SO0DA(Code)JE-ND 254 T.96 1.66 | RW2SO0DA(Code)JETR-ND — 1570.00 = = = 
005 ~ .050 5% _ | RWSRODB(Code)JE-ND 2.26 1.88 1.59 | RW3RODB(Code)JETR-ND — 1486.00 = = = 
.075 ~ 150.0 RW3RODB(Code)JE-ND 2.42 2.01 1.71. | RW3RODB(Code)JETR-ND — 1610.00 — = _ 
010~.050 | 4. 5% | RWSRSEA(Code)JE-ND 2.39 T.99 1.69 | RW3R5EA(Code)JETR-ND 1192.50 
.100 ~ 1.00 : RW3R5EA(Code)JE-ND 2.55 2.13 1.82 | RW3RS5EA(Code)JETR-ND 1275.00 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant W Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1869 


OHMITE. RC Series — SMD Carbon Composition Power Resistors — .25, .50 and 1 Watt 


Electrical Specifications RESISTANCE VALUE CHART 
; RCoS2CA | RCORSDB | RCIROEA RCOS2CA RCORSDB RC1ROEA 
] Power at 25°C Ambient 25 Watt | .50 Watt 1 Watt = = ie 
: Maximum Voltage eee 200 208 6.8 (6R80)0 7.5 (7R50)0 4.7 (470) 
——— H H a" RCOS2CA and RCORSDB: +400 ppm/°C 10 (10RO) 15 (15R0)0 6.8 (6R80)0 
ald ods ! Temperature Coefficient ue, ant 15 (15R0)0 24 (24R0)0 8.2 (8R20)0 
ao ROIROEA: ~1300(2300) ppm" 20 (20R0)0 39 (39R0) 10 (10R0) 
; 7a ; 30 (30R0)0 56 (56RO)0 15 (15RO0) 
Dielectric Withstanding Volt 1000V 
Pa rie ne er cee 47 (47RO0) 75 (75R0) 22 (22R0) 
68 (68R0) 100 (100R) 33 (33R0) 
Maximum Dimensions - mm 100 (100R)0 150 (150R) 47 (47RO) 

: 1.0K (1K00) 270 (270R)0 68 (68R0)0 
Series A B c D G I J L M N ° P 360 (360R) 100 (100R) 
RCOS2CA 10.008 4.039 3.962 Ref. 5.588 1.575 1.981 4.038 6.50 13.31 3.40 | 3.20 1.52 560 (560R) 

RCORSDB 15.875 6.934 6.807 Ref. 10.592 1.575 3.632 5.740 12.04 18.85 3.40 | 3.94 2.36 750 (750R)0 

RC1ROEA 20.599 6.934 6.807 Ref. 14.529 2.362 3.632 6.934 15.52 25.4 4.95 | 3.94 2.36 1.0K (1K00) 

Resistance Range Digi-Key Bulk Price Each i Tape and Reel Pricing 
(Q) Wattage | Tolerance Type Part No.* 1 100 500 Part No.* 750 1,000 1,500 
6.8 - 100 25 45% Carbon Comp | _RCOS2CA(Code)JBK-ND 1.44 1.16 - RCOS2CA(Code)JTR-ND - - 1440.00/M 
2.7 - 1.0K 50 45% Carbon Comp | _RCORS5DB(Code)JBK-ND 1.80 1.44 = RCORSDB(Code)JTR-ND = 1800.00 = 
47-100 1 +10% [Ceramic Comp | _ RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.52 1.33 = RC1ROEA(Code)KTR-ND. 1470.00 — = 
RoHS Compliant 

10- 1.0K 25 45% Carbon Comp | RCOS2CA(Code)JE-ND 1.52 1.28 1.10 RCOS2CA(Code)JETR-ND. =— = 988.00/M 

2.7 - 360 50 45% Carbon Comp | RCORSDB(Code)JE-ND 1.76 1.48 1.27 RCORSDB(Code)JETR-ND = 1260.00 = 

3.3 - 100 1 +10% [Ceramic Comp | RC1ROEA(Code)KE-ND 1.91 1.60 1.37 RC1ROEA(Code)KETR-ND 1004.25 = = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors Fie ee ACE VALUE Cort 

Value | Value Value | Value 
MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on 42.70 25K 5K 50K 25M 
Alumina substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical ie 76 40K 50K 500K 5M 
equipment, voltage regulators, and power supplies. 12.5K0 100K 750K 10M 
Features: * Non-inductive design * Low voltage coefficient * Surface mount « Pd Ag terminations 15K0 125K0 1M 25M 
Material: « Resistor: Thick film on Alumina substrate + 1.27 (2 ples) 17.5K 150K 1.25M 50M 


Electrical: * Power at 25°C Ambient: 1.0W * Voltage Rating: 5.0KV »* Operating Temperature: -55°C ~ 180°C 20K 200K aM 
Resistance Range Digi-Key Price Each 
(Q) Wattage Tolerance Part No.* ll 10 50 100 200 
2.5K - 1.25M 1 5% MC102J-(Value)-ND 3.55 2.84 2.13 1.78 = 
RoHS Compliant 
10K - 50M al 5% MC102JE-(Value)-ND 4.88 3.25 2.60 1.95 1.63 
*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 4 Not available in ROHS Compliant 
60S Series — Surface Mount Metal Plate Current Sense Resistors 
Specifications: * Tolerance: +5% *TCR (ppm/°C): 602SJ and 605SJ: +100; 610SJ: +350 »* Rated Ambient Temperature: 602SJ and 
602SJ and 605SJ <* 3.0 (605SV: 5.2) : 605SJ: 70°C; 610SJ: 85°C * Operating Temperature Range: -40°C ~ 155°C 
Resistance Power Bulk 
Range Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
0.6 i (9) (Watt) _| Part No.* 1 10 100 | Part No.* Qty. Pricing 
ets el 2.0 i : 003 ~.005 | 0.25@25°¢ |— —  —  — ]6028J(Code)TR-ND 2,000 | — 600.00/M 
.002 ~ .008 0.5@25°C |— _ — — |605SJ(Code)TR-ND 2,000 600.00/M 
RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
Sina fei oe sil scr a eae (003 ~.005 | 0.25@25°C | 6028J(Code)E-ND 118 1.04 89 ]602SJ(Code)ETR-ND 2,000 | — 680.00/M 
an | a | eth 002 ~.008 | 0.5@25°C | 605SJ(Code)E-ND 1.18 1.04 89 |605SJ(Code)ETR-ND 2,000 | — 680.00/M 
“005 (R00500) | 00375 (RO0375) “003 (R00300) 002 ~.003 | 1@70°C | 610SJ(Code)E-ND 1.48 1.04 89 _|610SJ(Code)ETR-ND 1,500 | 680.00/M 
.008 (RO0800) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


CS3 Series — Precision Current Sense Resistors 


The resistor family line CS3 utilizes state-of-the-art technology to provide a highly reliable resistor with a non-inductive RESISTANCE VALUE CHART 
design. This makes the CS3 resistor ideal for many current monitoring and controls applications. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Features: * Values beginning at 1mQ * Non Inductive Design ¢ Four terminal Kelvin connection * 100% QC 
measurement Specifications: Material: ¢ Terminal Material: Kelvin Terminals; silver plated and tinned * Encapsulation: -001 (R001) -005 (R005) 020 (R020) -050 (R050) 
Polyester over resistance element Electrical: * Resistance Tolerances: 1% * Temperature Coefficient: TC referenced -002 (R002) -010 (R010) .030 (R030) 
to 25°C, AR taken at 15°C and 105°C, 60ppm/°C » Power Rating: 3W at 70°C maximum 40Amp permanent -003 (R003) .015 (R015) .036 (R036) 
= - F Resistance Digi-Key Price Each 
Dimensions: nia Range (0) Wattage Part No.* 1 10 50 
.015 ~ .036 3 CS3F(Code)-ND 9.00 7.88 6.75 
RoHS Compliant 
.001 ~ .050 3 CS3F(Code)E-ND 12.29 10.92 9.56 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart 


for (Code). Not available in ROHS Compliant. 


RW Series — Four-Terminal Current Sense Resistors — 1 Watt 


Features: * Extremely low resistance and high precision tolerance * Low TCR achieved (450ppm/°C) » Flameproof UL94-V-0 * Marking: Black body color with white marking 
Specifications: Dielectric Withholding Voltage: 500V * TCR (maximum): +50ppm/°C * Rated Ambient Temperature: 70°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions in mm RESISTANCE Resistance Bulk Tape and Reel 
VALUE CHART Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Tolerance | Part No.* il 10 100 Part No.* 1,000 
Value Value 
-005 ~ .050 +0.5% RW1S0CK(Code)DE-ND 6.64 4.43 4.05 RW1S0CK(Code)DETR-ND 3252.00 
(Code) (Code) 
.005 (R005) | .025 (R025) -005 ~ .050 +1% RW1S0CK(Code)FE-ND 6.23 4.16 3.76 RW1S0CK(Code)FETR-ND 3080.00 
.010 (RO10) | .050 (R050) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1870 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIUGE) Four Terminal High Precision Current Sense Resistors 


Current Sense Resistors enable the measurement of current flow in a circuit 
by monitoring a voltage drop across a precisely calibrated resistance. The 
LVK chip features four terminals, also know as a “Kelvin” configuration. This 
configuration enables current to be applied through two opposite terminals 
and a sensing voltage to be measured across the other two terminals, 
eliminating the resistance and temperature coefficient of the terminals for 
a more accurate current measurement. Isolating the voltage and current 
terminals (see schematic) facilitates a very accurate current measurement. 
Ohmite’s proprietary technology offers an excellent Temperature Coefficient 
of Resistance (TCR) even for very low resistance values. The resistive element 
consists of a durable, anti-corrosive reliable performance with the ability to 
withstand harsh environments. 

FEATURES: * Working Temperature Range: -55°C ~ 200°C 


Schematic 


0.5, 0.75 and 1 Watt 


V = sensing terminal 
(voltage) 
| = current terminal 


Digi@Reel® 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Package Power Resistance Temperature Dimensions — mm 
Series Size Rating (@70°C) Range (9) Coefficient (ppm/°C) L WwW t a b 
LVK12 1206 0.5W 01 ~ .05 50 3.2 40.2 1.6 +0.2 0.5 +0.15 1.0 +0.2 0.55 +0.2 
LVK20 2010 0.75W 01 ~ .05 50 5.0 +0.2 2.5 +0.2 0.5 +0.15 1.7 40.2 0.9 +0.2 
LVK24 2412 1.0W 01 ~ .05 50 6.4 +0.2 3.2 +0.2 0.5 +0.15 2.1 +0.2 1.2 +0.2 
001 300 
LVK25 1224 2.0W 002 ~ .004 200 3.2 +0.2 6.4 +0.2 0.5 +0.2 0.4 +0.2 2.7 +0.2 
005 ~ .01 100 
LVK12()DER .5% LVK12()FER 1% LVK20()DER .5% LVK20( )FER 1% LVK24()DER .5% LVK24( )FER 1% LVK25()FER 1% 


Resistance Value Chart 


Resistance Value Chart 


Resistance Value Chart 


Resistance Value Chart 


Resistance Value Chart 


Resistance Value Chart 


Resistance Value Chart 


Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
01 (R010) -01 (R010) | .03 (R030) 01 (RO10) 01 (RO10) | .03 (R030) 01 (R010) 01 (R010) 03 (R030) 001 (ROOT) 
.02 (R020) .012 (R012) | .047 (R047) .02 (R020) .015 (R015) | .039 (R039) .02 (R020) .012 (R012) .039 (R039) .002 (R002) 
03 (R030) .02 (R020) | .05 (R050) 03 (R030) .02 (R020) | .05 (R050) .03 (R030) 015 (RO15) 047 (R047) p08 tore) 
.05 (R050) .024 (R024) .05 (RO5O) .027 (R027) .05 (R050) .02 (R020) .05 (R050) “01 (R010) 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Ohmite 
Series Tolerance Range (0) Part No.t ll 50 100 Part No.t Pricing 1,000 Part No. 
gic 5% 01 ~ .05 LVK12(Code)DERCT-ND 48 43 38 LVK12(Code)DERTR-ND 290.00 LVK12(Code)DER 
1% 01 ~ .05 LVK12(Code)FERCT-ND 38 34 30 LVK12(Code)FERTR-ND 260.00 LVK12(Code)FER 
ee 5% 01 ~ .05 LVK20(Code)DERCT-ND 70 63 56 LVK20(Code)DERTR-ND 480.00 LVK20(Code)DER 
1% .01 ~ 05 LVK20(Code)FERCT-ND 63 57 50 LVK20(Code)FERTR-ND 430.00 LVK20(Code)FER 
naea 5% 01 ~ .05 LVK24(Code)DERCT-ND 1.05 95 84 LVK24(Code)DERTR-ND 720.00 LVK24(Code)DER 
1% 01 ~ 05 LVK24(Code)FERCT-ND 88 79 70 LVK24(Code)FERTR-ND 600.00 LVK24(Code)FER 
LVK25 1% 001 ~.01 LVK25(Code)FERCT-ND 1.25 113 1.00 LVK25(Code)FERTR-ND 850.00 LVK25(Code)FER 
+ For complete part number, substitute the code from Resistance Value Charts for (Code). 
NEW! FCSL Series — Metal Foil Current Sense Digi@Reel’° 


FCS incorporates proven metal foil technology to produce the ultimate in a current ii im. — " 
sense resistor. FCS features the effective combination of very low and stable TCRs | Series eho (on oe he aa ree eens ste apse ala 
(Temp. Coefficient of Resistance) available in a wide selection of very low ohmic val- 0010 34 63 72 Os istance. value snal 
ues. Power ratings up to 4W make FCS the ideal choice for current sensing applica- | FCSL64 0020 ~ 0500! 34 63 05 Value (Code) Value (Code) 
tions. Features: ¢ Foil Construction ensures stable TCR * Designed for automatic - = - - - 
insertion * Industry standard sizes * High heat resistant use » Low heat electromo- FCSL76 -0010 3.8 7.6 1.35 -0010 (R001) -0100 (R010) 
tive use * Max. Temp. for Rated Power: 70°C_* Operating Temp. Range: -55°C ~ .0020 ~ .0500 3.8 76 0.6 .0020 (R002) .0250 (R025) 
155°C * Rated Voltage: /(Rated power x Resistance value)V * Rush Current: Rated | Fosigo .0010 45 8.9 1.6 
current 10 msec. ON, 60 sec OFF, 10 cycles, Max. AR: +(1.0% +0.00050) .0020 ~ .0500| 4.5 8.9 0.7 -0050 (R005) -0500 (R050) 
Rush Max. | Toler-| Temperature | Resistance Tape and Reel 
Power Power |Current| ance | Coefficient Range Digi-Key eu Tape Price Each Digi-Key Pricing Ohmite 
Series Rating | (10 msec.) (A) (%) (ppm/°C) (Q) Part No.t 50 100 Part No.t 1,000 Part No. 
+5 150 .0010 FCSL64R001JERCT-ND. +5 69 61 FCSL64RO001JERTR-ND 454.00 FCSL64R001JER 
FCSL64 2W 225W 150 +2 100 .0020 FCSL64R002GERCT-ND 76 69 61 FCSL64R002GERTR-ND 454.00 FCSL64R002GER 
+1 50 -0050 ~ .0500 | FCSL64(Code)FERCT-ND 76 69 61 FCSL64(Code)FERTR-ND 454.00 FCSL64(Code)FER 
+5 150 .0010 FCSL76R001JERCT-ND 95 86 76 FCSL76R001JERTR-ND 567.00 FCSL76R001JER 
FCSL76 3W 325W 180 +2 100 .0020 FCSL76RO02GERCT-ND 95 .86 76 FCSL76R002GERTR-ND 567.00 FCSL76R002GER 
+1 50 -0050 ~ .0500 | FCSL76(Code)FERCT-ND 95 86 -76 FCSL76(Code)FERTR-ND 567.00 FCSL76(Code)FER 
+5 150 -0010 FCSL90R001JERCT-ND 1.20 1.08 96 FCSL90R001JERTR-ND 718.00 FCSL90RO01JER 
FCSL90 4w 440W 210 +2 100 -0020 FCSL90R002GERCT-ND 1.20 1.08 96 FCSL90R002GERTR-ND 718.00 FCSL90R002GE 
+1 50 -0050 ~ .0500 | FCSL90(Code)FERCT-ND 1.20 1.08 96 FCSL90(Code)FERTR-ND 718.00 FCSL90(Code)FER 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


10 Series — Molded Silicone Axial Terminal Wire Element Current Sense Resistors 


Fig. 1 | 


|+1.562 (39.67) 


Tolerance: +1% (F Type) 
Based on 25°C free air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds » Dielectric Withstanding Voltage: 3 Watt: 1000VAC, 4.5 and 7 Watt: 


12F, 13F, 15F Series: Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% (F Type) 
air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds * Dielectric Withstanding Voltage: 2 Watt: 500VRMS, 3 and 5 Watt: 1000VRMS 


« Power Rating: Based on 25°C free 


* Insulation 
Resistance: Not less than 1000MQ » Temperature Range: -55°C ~ 275°C 13FP, 14FP, 17FP Series: Electrical Specifications: * Resistance 


* Temperature Coefficient of Resistance: 0°C ~ 85°C: 20.0150: +50PPM/°C <0.0150: +100PPM/°C_ * Power Rating: 


1500VAC « Insulation Resistance: Not less than 1000MQ * Thermal EMF: Less than +2uV/°C * Temperature Range: -55°C ~ 200°C 
Maximum Dimensions — mm Resistance Digi-Key Price Each Ohmite 
Series A B D E. d M Fig. Range (Q) | Wattage | Part No.t il 10 100 250 Part No. 
a = = 238 _ at 28.36 i 020 2 12FRO20-ND 1.89 1.56 1.46 —__| 12FR020 
TBE = = 338 375 02 7255 050 5 15FRO50-ND pil 1.91 1.74 — 12FRO50 
13FP 31.75 3.18 5.08 15.88 = = RoHS Compliant 
14FP 38.1 5.08 8.51 26.92 = = .005 ~ .020 2 12F(Code)E-ND 1.72 1.55 1.39 1.30 12F(Code)E 
17FP 38.1 5.08 9.53 38.1 = = .025 ~ .040 2 12F(Code)E-ND 1.72 1.54 1.37 1.29 12F(Code)E 
050 2 12F(Code)E-ND 1.61 1.46 1.30 1.22 12F(Code)E 
Resistance Value Chart 070 2 12F(Code)E-ND 1.73 1.55 1.39 1.30 12F(Code)E 
12F Series 13F Series 15F Series 13FP, 14FP, 17FP 005 3 13F(Code)E-ND 1.72 1.55 1.38 1.29 13F(Code)E 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 010 ~ .015 3 13F(Code)E-ND 1.62 1.46 131 1.23 | 13F(Code)E 
.005 (R005) .005 (R005) .005 (R005) -150 (R150) .005 (R005) 1 .020 ~ .030 3 13F(Code)E-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 13F(Code)E 
.010 (R010) .010 (R010) .010 (R010) .200 (R200) .010 (R010) .040 ~ .050 3 13F(Code)E-ND 1.53 1.37 1.22 1.15 13F(Code)E 
-015 (R015) 015 (R015) 015 (R015) 250 (R250) 015 (R015) 070 ~ .200 3 13F(Code)E-ND 1.72 1.55 1.38 1.29 | 13F(Code)E 
-020 (R020) -020 (R020) “020 (R020) -020 (R020) 005 5 15F(Code)E-ND 2.05 1.85 1.64 1.54 | 15F(Code)E 
-025 (R025) 025 (R025) 025 (R025) 010 ~ .030 5 15F(Code)E-ND 1.97 178 1.58 1.48 | 15F(Code)E 
-030 (R030) -030 (R030) a, -050 (R050) ‘040 ~ .050 5 15F(Code)E-ND 1.93 175 1.55 4.45 | 15F(Code)E 
-040 (R040) -040 (R040) -030;(R030) -060 (R060) ‘070 ~ 250 5 15F(Code)E-ND 1.90 172 1.53 1.43 | 15F(Code)E 
050 (R050) .050 (R050) .040 (R040) 075 (R075) wees d ‘ : ! 
‘070 (R070) ‘070 (R070) ‘050 (R050) “090 (R030) 005 ~ .100 3 13FP(Code)E-ND 5.07 3.81 274 2.54 | 13FP(Code)E 
100 (R100) 070 (R070) 100 (R100) 2 .005 ~ 100 45 14FP(Code)E-ND 5.94 4.46 3.21 2.97 14FP(Code)E 
“450 (R150) See 005 ~ 100 7 17FP(Code)E-ND 6.87 5.16 3.72 3.33 | 17FP(Code)E 
-200 (R200) ‘ ( ) t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1871 


OHMIE: 60 Series — Metal Element Current Sensing Resistors 


P; Di - inh RESISTANCE VALUE CHART 
es ; tae 6 ends 604HR GO5HR 607HR 610HR 615HR 620HR 630HR 
SoHEGIO seat EOE ssa > @-_| Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
604HRO20 3.530 250 ‘559 09 .010 (010) .010 (010) .005 (005) .005 (005) .010 (010) .005 (005) .010 (010) 
L 604HRO2S 3.530 ‘950 ‘559 09 .020 (020) .020 (020) .050 (050) .010 (010) .020 (020) .025 (025) 
60SHRO10 | 3.685 | 955 | 1.310 20 025 (025) .030 (030) .020 (020) .030 (030) 050 (050) 
BS sosHRo20 | 3685 | 330 | 1310 | 20 alco (a) ‘DeLy (aely) 
Cc 6osHRos0 | 3685 | 330 | 1.310 | 20 =050/(050) 
605HR100 3.981 750 1.675 18 
607HRO50 3.587 | .630 4.106 20 Resistance Digi-Key Price Each Ohmite 
607HRO05 3.674 320 1.310 20 Range (Q) | Tolerance | Wattage | Part No.t ll 100 1,000 | Part No. 
610HRODS | 3587 | 650 | 1.125 120 010~.020 | 33% 50 _ | 60SHR(Code)-ND 48 42 34 _| 60SHR(Code) 
These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer | 610HRO10 | 3.587 / .630 | 1.106 20 005~.050 | +3% 1 610HR(Code)-ND 56 48 39 | 610HR(Code) 
a reliable low-cost alternative to conventional resistors. 610HR020 3.587 | .630 1.106 20 020 ~ .030 #3% 1.5 615HR(Code)-ND 56 48 39 | 615HR(Code) 
Features: * Low inductance * Low cost * Wirewound per- 610HRO30 3.587 | .650 1.106 20 RoHS Compliant 
formance * Flameproof 610HRO50 | 3.981 | 750 | 1675 | 18 010 ~.025 | 23% 375 | 604HR(Code)E-ND 52 45 36 | 604HR(Code)E 
Material: + Resistor: Nichrome re p1828 Ohmite Four Term 615HRO10 3.981 750 1.675 18 .010 ~ 100 43% 50 605HR(Code)E-ND 52 A5 36 605HR(Code)E 
High Precision Resistive element «Terminals: Copper clad | SISHRO20 | 3981 | 750 | 1675 | 18 050 33% 75 | 607HROSOE-ND 52 45 36 | 607HRO50E 
steel or copper depending on style 615HRO30 3.981 750 1.675 18 .005 ~ .050 43% 1 610HR(Code)E-ND 52 5 36 610HR(Code)E 
Derating:  Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 275°C 620HROOS | 3.981 | 750 | 1.675 | 18 010 -.030 | +3% 1.5 | 615HR(Code)E-ND 52 45 36 | 610HR(Code)E 
7 F 630HRO10 4.125 781 1.68 18 005 3% 2 620HROOSE-ND 52 A5 36 620HROOSE 
Electrical: * Power rating: Based on 25°C ambient + Over- 630HRO2 412 1279 212 18 7 
load: Sx rated power for § seconds Inductance: <10nh 5 | 4.125 | 1.27 125 010~.050 | 33% 3 | 630HR(Code)E-ND 52 45 36 | 630HR(Code)E 
*To calculate maximum amps use the formula V P/R 830HR050 4.125 | 1.664 2.375 18 t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


WL Series — Miniature Wirewound Current Sense Resistors 
RESISTANCE VALUE CHART 


Features: ¢ Ultra-low ohmic value series for current sensing applications * Very low inductive value (<1nH 
at 1MHz test) to meet the most stringent electronic industry requirements 


WLA WLB WLC 
Specifications: Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina »* End Caps: Stainless steel, precision 
Wallie/(Code))| Waluel(Code))|Walule(Code) formed * Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated » CN49W alloy resistance wire TC +20ppm/°C « Encapsulation: 
.005 (ROO5) | .005 (ROOS5) | .010 (R010) SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for IC encapsulation 
.010 (RO10) | .010 (RO10) | .015 (RO15) Electrical: Tolerance: +1.0% 
.015 (R015) | .015(RO15) | 020 (R020) | Resistance | Power Cut Tape T&R 
= 7 020 (R020) | .020 (R020) | .025 (R025) Range __| Rating| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Ohmite 
ae pimensions = Inch fmm) .025 (R025) | .025 (R025) | .030 (R030) (Q) (Watt) | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 | Part No. 
-005 ~.100 | 0.5 |WLA(Code)FECT-ND 85 77 -68 |WLA(Code)FETR-ND 558.65 | WLA(Code)FET 
-030 (R030) -030 (R030! .050 (RO50 
WLA _| .200 (5.08) |_.10 (2.54) | .024 (.60) (O30) (ee) (R050) | “005 ~ 100 | 1.0 WLB(Code)FECT-ND 85  .77  .68 |WLB(Code)FETR-ND —558.65 | WLB(Code)FET 
WLB | .276 (7.00) | .12 (3.00) | _.024 (.60) -050 (R050) | .050 (ROSO) | .100 (R100) .015~.100| 2.0 |WLC(Code)FECT-ND 85.77.68 |WLC(Code)FETR-ND —-558.65 | WLC(Code)FET 
WLC | .450 (11.4) | .27 (6.86) | .031 (.80) -100 (R100) } .100 (R100) t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 

i- i — isi i i i Resistance | Toler- | Watt- | Digi-Key Price Each Ohmite 
Maxi-Mox Series — Precision Thick Film Resistors [Resanes Toe ]wat-|oiaixey oe fea 
Applications: » HV power supplies * Power distribution * Medical instrumentation * Avionics Material: * Core: Alumina +5% | 2.5 |MOX1J-1000M-ND 6.64 3.37 3.02 2.42 |MOX-1-12-(Code)J 
+ Resistor: Thick Film Electrical: « Operating Temperature: -55°C ~ 220°C 1000M 45% | 5 |MOX2J-1000M-ND 908 461 415 332 |MOX-2-12-(Code), 

7 j 7 RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
ne iar TITSTERTS) TOM~1000M] 21% | 25 |MOXiFE-(Value)-ND 9.98 5.07 455 3.64 | MOX-1-12(Code)FE 
Seri A B 1000M +5% | 2.5 |MOX1JE-1000M-ND 9.00 457 410 3.29 | MOX-1-121007JE 
eries 10M (1005) 10M~1000M} 11% | 5 |MOX2FE-(Value)-ND 13.65 6.94 6.25 5.00 | MOX-2-12(Code)FE 
MOX1 1.12 (28.45) | 0.31 (7.87) 100M (1006) 10M ~ 1000M | +5% 5 | MOX2JE-(Value)-ND 13.01 6.61 5.96 4.77 | MOX-2-12(Code)JE 
Mox2 2.12 (53.85) |_0.31 (7.87) 1000M (1007) t For complete part number, substitute the corresponding Value from the Resistance Value Chart. 


60 Series — Four Terminal Current Sensing Shunt Resistors 


Specifications: * TCR @ 0°C ~ 85°C: >0.0150: +50PPM/°C; <0.0150: 
+100PPM/°C » Power Rating: Based on 25°C free air rating * Overload: 
5x rated wattage for 5 seconds 


Dimensions in mm 
RESISTANCE VALUE CHART — 650FP 


Value (Code) 


Derating: Linearly from 100% @ +25°C ~ 0% @ 275°C »* Operating 002 (R002) 
Temperature Range: -55°C ~ 275°C -005 (R005) 
Resistance Digi-Key Price Each Ohmite 
Range (Q) | Tolerance | Wattage | Part No.t 1 10 100 Part No. 
.050 41% 1 610FPROSOE-ND 8.40 6.30 4.54 | 610FPROSOE 
002 ~ .005 41% 5 650FP(Code)E-ND 10.32 7.74 5.57 | 650FP(Code)E 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors * Meets high energy density demands * High peak power * 10% Tolerance 

Material: * Terminals: Solder-coated axial leads _* Coating: UL 94V-0 approved silicone 

Derating: * Linear from 100% @ 70°C ~ 0% @ 200°C 

Electrical: * Resistance Tolerance: +10% standard * Power Rating: Based on 70°C free air rating * Temperature Coefficient: -1300 +300ppm/°C * Dielectric Withstanding 
Voltage: 500VAC (750VAC for OY Series) * Joules Maximum (For a single impulse): 50 (80 for OY Series) 


OX/OY Resistor Series — 
Ceramic Composition 


RESISTANCE VALUE CHART Resistance Range Watt- | Joules | Digi-Key Price Each Ohmite 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) (0) age | Max.«« | Part No.t 1 100 1,000 | Part No. 
3.3 (33GK) | 33(330K) | 330 (331K) | 3.3K (332K) | 33K (333K) | 330K (334K) ra 1 50 | OX(Code)-ND 468 55 |OX(Code) 
3.9 (39GK) | 39(390K) | 390 (391K) | 3.9K (392K) | 39K (393K)# | 390K (394K) aK <a9K F 50 | Ox(Code)-NO 86 70 56. |OX(Code) 
4.7 (47GK) | 47 (470K) | 470 (471K) | 4.7K (472K) | 47K (473K) | 470K (474K) GOO TER 7 30 ov(Code)-ND 14592 75 JOV(Code} 
5.6 (56GK) | 56(560K) | 560 (561K) | 5.6K (562K) | 56K (563K) | 560K (564K) e0k F vs iocvearm Tea eae cana: lOVNaR 
6.8 (68GK) | 68 (680K) | 680 (681K) | 6.8K (682K)¢ | 68K (683K) | 680K (684K) 
8.2(82GK) | 82(820K) | 820(821K) | 8.2K (822K) | 82K (823K) | 820K (824K) RoHS Compliant 
10 (100K) | 100 (101K) | 1K(102K) | 10K (103K) | 100K (104K) | 1MEG (105K) 3.3~5.6, 8.2~12 1 50 | OX(Code)E-ND 85 68 ~=—.55 | OX(Code)E 
——— 12 (120K) | 120(121K) | 1.2K (122K) | 12K (123K) | 120K (124K) 18~100, 120~ 10K, 1 50 | OX(Code)E-ND 94.76 61 |OX(Code)E 
Max. Dimensions — Inch (mm) 
Seueel <0 ‘i i 15 (150K) | 150 (151K) | 1.5K (152K) | 15K (153K) | 150K (154K) 15K ~ 100K 1 50 | OX(Code)E-ND 87 70 56 _|OX(Code)E 
18 (180K) | 180(181K) | 1.8K (182K) | 18K (183K) | 180K (184K) 3.3~6.8, 10~100,120~1K | 2 80 | OY(Code)E-ND 1.31 1.05 86 |OX(Code)E 
OX_ | 256 (6.5) |.649 (16.5) | .030(81)| 55 ‘a90K) | 220 (221K) | 2.2K (222K) | 22K (223K) | 220K (224K) 1.5K ~ 10K, 15K~100K 2 80 | OY(Code)E-ND 114 91 75 |OX(Code)E 
OY |.315 (8.0) |.787 (20.0) |.030(.81)) 27 (270K) | 270(271K) | 2.7K (272K) | 27K (273K) | 270K (274K) 120K, 150K, 220K~1M 2 80 | OY(Code)E-ND 1.34 1.07 88 |OX(Code)E 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). ** Fora single impulse. + Not available in OX Series ROHS Compliant Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1872 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OFIMIGE. TL88 Series — Heat Sinkable Thick Film Power Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART 

The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The resistor Value Value Value Value 
oon is nectanee with ah pee ae cea a ‘i a symmetrical (Code) (Code) (Code) (Code) 
aluminum profile for easy heat sink mounting. Self-insulating package design increases 
voltage withstanding characteristics when compared to traditional aluminum housings. The 1(1RO0) | 10 (10RO) | 33 (33R0) | 100 (100R) 
in-line mounting profile makes the TL88 Series easily adaptable to most heat sink systems. 3(3R00) | 15(15R0) | 47 (47RO0) | 470 (470R) 
Thermal compound is always recommended when heat sinking. 5 (5R00) | 25 (25R0) | 50 (50R0) 
Features: * Very low inductance ¢ In-Line Mounting Profile * 1/4” Quick connect terminals 
+ Low profile design Resistance Digi-Key Price Each 
Applications: * Semiconductor Balancing * Frequency Converters * In-Rush Current Limiter Range (0) Wattage§ Part No.t 1 10 50 100 
* Snubber Bleeder Resistor * Power Switching * Voltage Dividers 1~47 114 TL88K(Code)-ND 83.16 69.30 27.72 20.79 
Material Specifications: » Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: Aluminum RoHS Compliant 
¢ Insulators: Glass reinforced high temperature Valox® » Terminals: Tinned brass 

: ee — 1~470 114 TL88K(Code)E-ND 83.90 67.12 33.56 25.17 
Electrical Specifications: * Tolerance: + 10% Standard * Temperature Coefficient: +250PPM 


* Working Voltage: 1200VAC * Temperature Limits: -40°C ~ 125°C « Air Distance, Terminal 
to Ground: 7mm * Maximum Voltage Between Terminal: 2500V « Inductance: 50-100nH 


§ Standard wattage for properly heat sinked resistors. 
t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TGH Series Resistors — 100, 120 and 200 Watt 


100W — RESISTANCE VALUE CHART 


Due to a non-inductive design, these resistors are ideally suited for high frequency and pulse load applications. 
By direct mounting on a heat sink, significant cost advantages can be realized. 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Material Specifications: * Heat Sink: Nickel-plated Copper »* Contacts: Nickel-plated Copper * Molding Compound: High 
.0005 (RO005)| .005 (RO050) | .02 (RO200) | .075 (RO750) parlomnaines epoxy compliant to ULS4V-0 
-001 (ROO10) | .01 (RO100) | .025 (RO250) | .1 (R1000) Electrical Specifications: * Tolerance: 5% * Temperature Coefficient: +250 (at 105°C ref. to 25°C) * Maximum Working Voltage: 
.002 (RO020) | .015 (RO150) | .05 (RO500) 500V * Working Temperature Range: -55°C ~155°C 
120W — RESISTANCE VALUE CHART Resistance | Digi-Key Price Each 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Codey, |“Yattage | Range (0) | Part No-t = i : uy) a) UE) 
10(R100) | 33(33R0) | 500 (500R) | 10.0K (10Ko) Erecislom Current Senso NSsistors 
1.0(1R00) | 50(50R0) | 680 (680R) too | 9005 ~ .02 | TGHGC(Code)FE-ND 27.46 24.98 22.70 21.42 
5.0(5R00) | 100(100R) | 1.0K (1K00) .025~.1 | TGHGC(Code)FE-ND 36.90 33.55 30.50 28.73 
10 (10R0) 150 (150R) | 5.0K (5K00) Thick Film Power Resistors 
-10 ~ 1.0 TGHHV(Code)JE-ND 41.05 37.32 33.93 31.69 
200W — RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 120 5.0 TGHHVS5RO0JE-ND 37.04 33.67 30.61 28.58 
10(R100) | 25(25R0) | 500(500R) | 10.0K (10KO) 10~10K | TGHHV(Code)JE-ND 37.77 34.35 31.22 29.15 
-50 (R500) 33 (33R0) 680 (680R) -10 ~ 1.0 TGHLV(Code)JE-ND 50.96 46.33 42.12 39.33 
1.0(1R00) | 100(100R) | 1.0K (1K00) _ 10~10K | TGHLV(Code)JE-ND 46.58 42.36 38.49 35.94 
USS) IED (Ed) || SUED) t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP600 Heat Sinkable Planar Resistors — 600 Watt 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power transmission, and power control applications. 

Features: ¢ Dielectric Strength: Up to 12KV * Special Design for Low Inductive and Capacitance Values » Easy termination to contacts with M5 screws 
* Calibrated Mounting simplifies assembly 

Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +10% Standard * Maximum Operating Voltage: 5000VDC * Power Rating: 600W at 70°C heat sink 
temperature * Temperature Coefficient: +150ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C » Electric Strength Voltage: Up to 12000Vrms, 
50HZ, 1 minute @ 500V * Insulation Resistance: 10GQ minimum at 500V « Air Distance: 14mm minimum * Inductance: < 80nH 


RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Resistance | Digi-Key Price Each 
1.0(1R0) | 5.0(5R0) | 50(50R) | 10000 (10K) Range (0) | Part No.t 1 10 25 50 
2.0 (2R0) 10 (10R) 75 (75R) 50 ~ 1000 | TAP600K(Code)-ND 119.32 92.85 85.11 72.23 
3.0 (3RO) 22 (22R) 100 (100) RoHS Compliant 
4.0 (4RO) 30 (30R) 1000 (1KO) 1.0 ~ 10,000 | TAP600K(Code)E-ND 125.28 97.50 89.37 75.84 
t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
. . 
TAP800 Heat Sinkable Planar Resistors — 800 Watt 
Dimi Ohmite’s TAP800 Series dissipates 800 watts of power when used with a liquid or air cooled heat sink system. 
UL Applications: 
¢ Variable speed drivers * Power supplies * Robotics * Motor control * Control devices * Power designs 
RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance | Digi-Key Price Each 
1.0 (1RO) 50 (50R) 680 (680) | 10000 (10K) Range (Q) | Part No.t 1 10 25 50 
5.0 (SRO) 100 (100) | 1000 (1K0) 1.0~5,000 | TAP800K(Code)E-ND 179.80 172.61 165.90 147.30 
10(10R) | 220 (220) | 2700 (2K7) 
15(15R) | 390 (390) | 5000 (Ko) 10,000 | TAP800K(Code)E-ND 188.36 180.67 174.64 156.17 


t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors — 1000 Watt 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on alumina substrate technology. Up to 

30% smaller, the TAP1000 is capable of 2 to 4 times the power dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Designed for 
use with liquid cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of dissipating 1000 watts of continuous power when properly mounted 
(based on 70°C base temperature). Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP 1000 is well suited for power 
conditioning, power distribution, power conversion and power control applications. Constructed of durable, lightweight materials, the 
TAP1000 package is easy to design and mount. 


Features: * Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature * High Energy Rating * Low Inductance » Resistor Element 
Electrically Isolated * High Dielectric Strength * Small Footprint Applications: « Power semiconductor balancing »* Motor control 
¢ Inrush current limiting Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate Electrical Specifications: 
* Resistance Tolerance: +10% Standard »* Maximum Operating Voltage: 2000VDC * Power Rating: 1000W @70°C »« Temperature 
Coefficient: +250ppm/°C_ Dielectric Strength: 6KV * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C Case Specifications: * Terminal 
Screws (#10 - 32), Maximum Contacts Torque: 10 in-Ib. * Mounting Screws (#8 - 32), Maximum Mounting Torque: 15 in-Ib. 


RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance | Digi-Key Price Each 
2.5 (2R50) 8.0 (R00) 25 (25R0) Bengel(O)m Ieahes i 0 2 30 
eget Paleo} eas 2.5~50 | TAIKOPH(Code)KE-ND 149.56 127.13 11217 97.22 


t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1873 


OHMILTGE: OD, OF and OA Series — Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors 


Little Demons are small, reliable carbon composition resistors with exceptional strength. They are made tough by a molding 
process that combines the leads, insulation and resistive element into an integrated unit. Along with their small size, Little 
Demons perform with low noise, dissipate heat rapidly and offer high temperature stability. Color codes are readable even 
after prolonged use, thanks to a very durable coating that resists abrasions and chipping normally associated with automatic 
insertion equipment. 

Features: Molded insulation for high dielectric strength * Rugged construction * High surge capabilities * Comparable to 
“Mil RCO7, RC20, and RC32 types Material: * Terminals: Solder-coated copper lead * Body: Molded Phenolic Electrical: 
* Derating: Linearly from 100% @ 70°C ~ 0% @ 130°C 


Maximum Dimensions 
Inch (mm) 


Series L D g 
OD | 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 
OF | 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029 (.75) 
OA | 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .035 (.92) 


OD SERIES — RESISTANCE VALUE CHART OF SERIES RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) |Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
2.2 (226) 15 (150J) 720 (121d) | 1.0K(102J) | 10K (103J) | 100K (104J) | 750K (754J) 2.2 (22GJ) 20 (2003) 200 (2015) | 2.2K (2220) | 22K (223d) | 200K (204J) | 4.7M (475J) 
2.4 (24GJ) 18 (180J) 150(151J) | 1.2K (122d) | 12K (123d) | 120K (124d) |] 820K (824J) 2.4 (24GJ) 22 (2204) 220 (221) | 2.4K (242J) | 24K (243J) | 200K (224J) | 5.6M (565J) 
3.0 (30GJ) 20 (200J) 180 (181J) 1.5K (152J) 15K (153J) 150K (154J) 1.0M (105J) 2.7 (27GJ) 27 (2704) 240 (241J) 2.7K (272d) 27K (2734) 300K (304) 6.8M (6854) 
3.3 (33GU) 22 (220J) 200 (2014) 1.8K (182J) 18K (1834) 180K (184J) 1.5M (155u) 3.0 (30GJ) 270 (2714) 3.0K (302J) 33K (333d) 330K (334) 7.5M (755d) 
3.6 (36GJ) 24 (240J) 220 (221d) | 2.2K (222J) | 20K(203J) | 200K (204J) | 2.0M (2054) 3.3 (33GJ) 30 (300J) 300(301J) | 3.3K (332J) | 36K (363U)0 8.2M (8254) 
3.9 (39GJ) 27 (2704) 240 (241d) | 24K (242s) | 22K (223J) | 220K (224J) | 2.4M (245J) 3.9 (39GJ) 33 (330J) | 330(3314) | 36x (aeayo | agk (ggaJ) | 200K CE oan (4064) 
4.3 (43G) 30 (300J) 270 (2714) 2.7K (272d) 27K (273) | 270K (274J) | 3.0M (305u) 4.3 (436J) 39 (390J) 360 (3610) | “3 9k (39pu) 43K (4334) 470K (474J) 49M 1264 
47 (476) 33 (330J) 300 (301d) | 3.0K(302J) | 33K(333J) | 300K (304J) | 3.6M (3654) Pe 47 (4704) 390(391J) | 4 ax (439) 47K (473) | 580K (5644) (1264) 
5 (616d 36 (360J) 330 (331d) | 3.3K (332J) | 36K(363J) | 330K (334d) | 4.3M (4354) -T (47GJ) 430 (4314) Hal (ee) ( 620K (624) | 15M (156) 
ea esey, | 39(890) | 360 (3614) | 3.8K (362s) | 43K (433J) | 360K (364J)0 | 4.7M (4754) 51516) | 56 (560) | gzocariy) | 47K (AQ) | STK (51S) | cook Geqy) | 18M (1864) 
62 (oot i 43 (430J) 390 (3914) 3.9K (392J) 47K (473J) | 390K (394J) | 5.6M (5654) 5.6 (56GJ) 62 (620J) 560 (561J) 5.6K (562J) 56K (563J) 750K (754J)0 20M (206J) 
.2 (626J) 47 (4704) 430 (431J) | 4.3K (432d) | 51K (513d) | 430K (434J) 6.2 (62Gu)0 75 (750J) 620 (621) | 6.2K (622d) | 62K (623N)0 ae 
6.8 (68GJ) 56 (560J) 470 (471d) | 4.7K (472s) | 56K (563J) | 470K (4744) 6.8 (68GJ) 82(820J) | 750(751d) | 8.2K (822d) | 68K (683)) | | (1054) 
7.5 (75GJ) 62 (620J) 560 (561J) 5.6K (562d) 62K (623J) | 510K (514J) 7.5 (75GJ) anes 829 (821) 10K (103u) 82K (823J) | 1.5M (155J) 
8.2 (82GJ) 75 (7504) 620 (621d) | 6.2K (622J) | 68K(683J) | 560K (564J) 10 (100J) (101J) OK (102J) 12K (123J) | 100K (104J) | 2.0M (205d) 
10 (100J) 82 (820J) 750 (751J) 7.5K (752J) 75K (753d) | 620K (624J) 12 (120J) 120 (121J) i '2K (1224) 15K (153d) | 120K (124J) | 3.0M (3054) 
12 (120J) 100 (101J) 820 (821J) | 8.2K (822J) | 82K (823d) | 680K (6844) 15 (150J) 150(151J) | 1.5K (152J) 18K (183J) | 150K (154J) | 3.6M (365u)0 
18 (180J) 180(181J) | 1.8K (182J) | 20K (203J) | 180K (184J) | 4.3M (435J)0 
OA SERIES — RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Resistance 
2.2 (22GK) 33 (330K) 330 (331K) 3.9K (392K) 100K (104K) Range Digi-Key Price Each 
2.7 (27GK) 39 (390K) 390 (391K) 4.7K (472K) 47K (473K) (Q) Wattage Tolerance Part No.* 1 100 500 
se (sea) a ol) 470 (471K) 10K (103K) HG ie 2.4-3.0M 25 45% OD(Code)-ND 40 34 31 
ATER) (360K) 680 (681K) 12K (123K) 2s) 3.0- 18M 50 45% OF(Code)-ND 54 45 Al 
5.6 (56GK) 82 (820K) 820 (821K) 15K (153K 220K (224K) 
10 (100K) 400 (101k) (821K) (153K) 270K (274K) 12 - 820K 1 +10% OA(Code)-ND 1.94 1.77 1.60 
42 (120K) 120 (121K) THAIS) HACER) 470K (474K) RoHS Compliant 
15 (150K) 150 (151K) 1.2K (122K) 22K (223K) 560K (584K) 
1.5K (152K) 27K (273K) 2.2 -5.6M 25 45% OD(Code)E-ND 42 35 32 
HOMES) HK BIN) j BUGS) 2.2 - 20M 50 45% OF(Code)E-ND 54 45 41 
22 (220K) 220 (221K) 2.2K (222K) 33K (333K) 820K (824K) : : : : : 
27 (270K) 270 (271K) 2.7K (272K) 47K (473K) 1.0M (105K) 2.2-1.0M 1 +10% OA(Code)E-ND 1.94 1.77 1.60 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 
33J, 35J and 30J Series — High Energy Wirewound Resistors 
Specifications: RESISTANCE VALUE CHART 
* Resistance Tolerance: +5% * Contact Type: 2 Terminals - Axial 33J Series 35J Series 30J Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1.0 (1RO) 25 (25R) 1.5 (1R5) 2.0 (2RO) 82 (82R)0 
10 (10R) 30 (30R)0 7.5 (7R5) 6.8 (6R8)0 100 (100) 
15 (15R) 50 (50R) 18 (18R)0 15 (15R) 
20 (20R)0 100 (100) 22 (22R) 27 (27R) 
47 (47R) 33 (33R) 
Resistance Power Lead Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (Q) (Watt) Voltage AWG d D L Part No.* 1 10 100 
20 ~ 30 3.0 200 20 032 55 154 33J(Code)-ND 1.26 1 96 
7.5 ~ 18 5.0 460 18 .0403 87 23.8 35J(Code)-ND 1.40 1.24 1.09 
6.8 ~ 82 10.0 1000 18 .0403 10.3 417 30J(Code)-ND 1.82 1.61 1.41 
RoHS Compliant 
1.0 ~ 100 3.0 200 20 032 55 154 33J(Code)E-ND 1.24 1.02 92 
1.5~47 5.0 460 18 .0403 87 23.8 35J(Code)E-ND 1.37 1.13 1.00 
2.0 ~ 100 10.0 1000 18 .0403 10.3 417 30J(Code)E-ND 1.78 1.47 1.31 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


WH Series and Non-Inductive WN Series — Miniature Molded Wirewound Resistors 


Specifications: Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina * End 
Caps: Stainless steel, precision formed ¢ Terminals: Copper wire, 100% Sn (lead free) 0.984 (25.0) 

coated * ISAOHM alloy resistance wire TC +20ppm/°C_ * Encapsulation: SUMICON j= _- 
1100/1200 Epoxy molding compound for IC encapsulation Electrical: * Tolerance: +1.0% 
Features: * WN Series, Aryton Perry winding Non-Inductive * Inductance <nH at 1MHz test 


Dimensions Inch (mm) 

Type L D d 
WHA, WNA | .200 (5.08) 10 (2.54) (024 (.60) 
WHB, WNB | .276 (7.00) .12 (3.00) .024 (.60) 
WHC, WNC | .450 (11.4) .27 (6.86) .031 (.80) 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WHA WHB WHC WNA (Non-Inductive) WNB (Non-Inductive) WNC (Non-Inductive) 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
10 (R10) 75 (75R) .10 (R10) 100 (100) .10 (R10) 75 (75R) 50 (R50) 51 (51R) .10 (R10) 75 (75R) .10 (R10) 51 (51R) 
-25 (R25) 100 (100) .25 (R25) 150 (150) .25 (R25) 400 (100) 75 (R75 75 (75R .25 (R25) 100 (100) .50 (R50) 75 (75R) 
50 (R50) 150 (150) 50(R50) | 200 (200) '50(R50) | 150 (150) : ) ) “50 (R50) 150 (150) 75 (R75) 400 (100) 
.75 (R75) 200 (200) .75 (R75) 250 (250) 1.0 (1R0) 100 (100) ‘75 (R75) 200 (200) 1.0 (1RO) 150 (150) 
1.0 (1RO 250 (250 4.0 (1RO 330 (330 mote) || Benes) 
.0 (1RO) (250) -0 (1RO) (330) 4.0 (1R0) 330 (330) 5.0 (SRO) 150 (150) 1.0 (1RO) 330 (330) 2.0 (2R0) 200 (200) 
5.0 (5RO) 330 (330) 5.0 (5RO) 470 (470) 5.0 (SRO) 560 (560) 5.0 (SRO) 330 (330) 
10 (10R) 470 (470) 10 (10R) 560 (560) 5.0 (5RO) 560 (560) 10 (10R) 200 (200) mien Pees Potion TEER) 
40 (10R) 750 (750) (10R) 750 (750) (10R) 70 (470) 
15 (15R) 560 (560) 25 (25R) 750 (750) 15 (15R) 250 (250) 
25 (25R) 1.0K (1K0) 51 (51R) 1.0K (1K0) 15 (15R) 1.0K (1KO0) 15 (15R) 1.0K (1KO) 15 (15R) 780 (750) 
: ; 25 (25R) 51 (51R) 25 (25R) 1.0K (1K0) 
51 (51R) 75 (75R) 2.5K (2K5) 51 (51R) i 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 
Range Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
() (Watt) Part No.* 1 25 100 Part No.* 1,000 
10 ~ 1.0K 05 WHA\(Code)FECT-ND 80 72 64 WHA\(Code)FETR-ND 500.00 
10 ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FECT-ND 80 72 64 WHB(Code)FETR-ND 500.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WHC (Code)FECT-ND 80 72 64 WHC(Code)FETR-ND 500.00 
.50 ~ 250 05 WNA\(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNA\(Code)FETR-ND 620.00 
10 ~ 1.0K 1.0 WNB(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNB(Code)FETR-ND 620.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FECT-ND 88 79 70 WNC(Code)FETR-ND 620.00 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1874 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Resistance Digi-Key Price Each 1 
OHMITE. ATE eg OL , Price Each | | Vitreous Enamel Conformal 
40F Series — RoHS Compliant Wi rewound Res istors 
S . | . C . C f | 10 ~.75 41F(Code)E-ND 254 247 192 1.67 
icone - Leramic Loniorma 1.0~5.0 41F(Code)E-ND 2.46 2.10 1.86 1.60 Boj A—+-— 38.10 —> 
Wirewound Resistors eo 
(Code)E-ND 213 181 160 1.39 
50, 68 T 
any ears baa 100, 120, 150 ~ 270, 
iB A 38.10 330, 390 ~ 400 41F(Code)E-ND 2.38 2.03 1.80 1.56 Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter 
; 500, 820,900 | 41F(Code)E-ND 263 203 1.98 1.72 Sarles Aeimm 5mm mn 
a 23) 12.70 5.59 81 
- - - - - 1.0K, 1.2K, 1.5K | 41F(Code)E-ND 3.02 2.57 2.26 1.96 a oe 40 704 at 
Resistor’ | “Mastin Leng.) Maximumn Diameter (‘Lead Diameter 2.0K,3.0K | 41F(Code)E-ND 3.61_—(3.07_-2.71 2.35 20) 46.84 10.01 81 
GOR Series 10 ~.75 43F(Code)E-ND 1.96 1.68 148 1.27 
TF T1410 318 51 10, 15 ~ 82 43F(Code)E-ND 1.27 1.09 97 _.83 Electrical Specifications: 234 Series | 25J Series | 20J Series 
43F 15.06 5.54 81 100 ~ 220, 250, 270, Resistance Tolerance 25% 25% 25% 
45F 23.80 871 1.02 330 ~ 390, 470 ~ 680, | 43F(Code)E-ND 114 98 «8675 Power Rating 3W SW TOW 
40J Series 750, 800, 900 Dielectric 
ay Teg 218 A 1.0K ~ 1.2K, 1.5K _| 43F(Code)E-ND 136 1.15 1.02.88 Withstanding Voltage 1000V ) 1000V | 1000V 
: : : 2.0K, 2.5K 43F(Code)E-ND 1.76 1.49 1.33 1.15 Short Time Overload ; 5 ; 
43J 15.06 5.54 81 5times | 10 times | 10 times 
45J 23.80 871 4.02 3.0K, 3.9K, 4.0K | 43F(Code)E-ND 212 180 159 1.38 Rated wattage for 5 seconds 
40J 41.70 10.30 1.02 5.0K, 6.0K, 6.8K _| 43F(Code)E-ND 255 217 1.92 1.66 ai an SET 
7.5K, 8.0K, 10.0K | 43F(Code)E-ND 263 223 198 172 Rane Petiees , ee oy 
Electrical Specifications:| 41F Series 43F Series 45F Series 10 ~ .75 45F(Code)E-ND 218 185 164 1.42 2.0 23J2R0-ND 157 1.20 141 1.02 
Resistance Tolerance +1% +1% 41% 1.0~7.5 45F(Code)E-ND 151° 1.28 1.14 99 75 23J75R-ND 140 1.05 96 90 
Power Rating ri a . 10 ~ 82 45F(Code)E-ND 1.36115 1.02 88 225 ~ 270 93J(Code)-ND 1.26 
: 1W@25 | 3W@25C | SWe@25°C (Code)-| 26 61.09 97 82 
Ambjent Temperature MOT Se 100, 120, 150, 600 ~ 800 23u(Code)-ND 1.38 1.04 91 89 
emperature Inder 19 — +90ppm/" : ¥ 1.25K ~ 4.5K 23J(Code)-ND 189 1.35 1.30 1.22 
Coefficient 40 ~ 9.990 — +50ppm/°C 200 ~ 220, 260 ~ 380,) gericode)E-ND 1.27 1.09 97 83 ake 7.0K 1 PARR 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C 400, 470, 500, 600, 75K 10.0K 23J(Code)-ND 281 214 1.93 183 
Dielectric 680, 750, 800 eee Kode): = = i ; 
Withstanding Voltage | °0VAC = = 1OK~ 12K, 1.5K | ger(code)E-ND «146 «124 110 96 O08 paioent ND 180 195 428° 447 
a 5 times 5 times 10 times OK, 2.5K, 2.7! fs ‘ - ‘i 
Short Time Tat orga | fk ueriae| dosnt oe Xe a K eee 400 ~ 450 25y(Code)-ND 147 1.13 1.05 96 
Overload for 5 seconds | for 5 seconds | for 5 seconds 60K.6.8K 45F(Code)E-ND V7 144 1.270 1.11 ene : on Ie * Sas 133 1a ae 
- —— - - - 10.0, 12.5K, 15.0K | yee code)e-ND 237 2.02 1.80 1.55 7.0K ~ 8.5K 25J(Code)-ND 259 1.83 1.72 1.69 
Electrical Specifications:| 41J Series 42J Series 43J Series 20.0K, 25.0K ( 296 252 222 192 41.0K ~ 13.0K 25J(Code)-ND 2.87 247 217 1.87 
Resistance Tolerance 5% +5% +5% 40J Series — RoHS Compliant 16.0K ~ 22.5K 25J(Code)-ND 2.87 219 1.98 1.87 
ower Rating . - ‘ 3 20~ 75 20J(Code)-ND 2.44 183 1.70 1.59 
Ambient Temperature | 1W@25°C | 2W@25°C | 3W@25°C a “7 TGSRIENT at w i 47 ~50 nied ND 222 190 1.67 1.44 
Temperature Under 10 — +90ppm/°C TE - : 5 220 ~ 820 20J(Code)-ND 2.01 1.52 142 1.32 
Coetficient 10 - 9.990 — +50ppmeec 10, 15, 40,68 | 41J(Code)E-ND 2.00 1.71 151 1.31 joskcin ak poN(GodeyND 242 182 168 158 
of Resistance 400 and over — +20ppm/°C 1.0K 41J(Code)E-ND 2.71 2.30 2.05 1.77 . : i i F f 
tesistar pp 3.9K 20J3K9-ND 2.76 2.06 1.93 1.80 
~ Dielectric 250VAC S00VAC S00VAC 3.0K SE COUe END 3.09 2.63 2.32 2.04 6.0K ~ 8.0K 20J(Code)-ND 3.14 265 219 2.05 
Withstanding Voltage _ ; _ 10, 15, 20,30 | 4o4(code)E-ND 220 187 165 143 17.5K ~ 18.0K 20J(Code)-ND 3.59 3.05 269 2.33 
Short Time fale veto visa wand vated vote 1.0 2 J 5 3.0 RoHS Compliant 
Overload Bye 2" | 42J(Code)E-ND 1.36 1.15 1.02 88 10, 15 ~ 33 23d(Code)E-ND 2.09 1.78 156 1.36 
for 5 seconds | for 5 seconds | for 5 second : : : : , 
for 9 seconds lor 9 seconds for 9 Seconds 1980.15 so - 75 Seen Mai 120 ‘a7 3 
1 10, 2, ce, ~ ode )E-! ‘i df “ a 
Elgeticat Speers: 455 anne 40J Series 25, 33, 47 42J(Code)E-ND 1.04 89 #79 67 400 ~ 400 23J(Code)E-ND 116 99 88 75 
‘esistance Tolerance +5% +5% 50, 56, 75, 82 470 ~ 560 
Power Rating : , 100, 120, 125, : 23J(Code)E-ND 127 1.08 95 83 
Ambient Temperature 5W @ 25°C 10W @ 25°C 42J(Code)E-ND 102 87 77 66 680 ~ 750, 820 
Temperature Under 19 — +90ppm/°C 180, 200, 220, 250 1.0K, 1.2K, 1.5K, 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C 500, 680 42J(Code)E-ND 140 1.19 1.06 91 2.0K, 2.2K, 2.7K ~ 3.9K, | 23u(Code)E-ND 173 146 130 1.12 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C 1.0K, 3.0K 42 (Code)E-ND 1.86 1.58 1.41 (1.21 4.7K 
Dielectric 10, 15, .20 z 5.0K ~ 6.8K 23J(Code)E-ND 2.21 188 166 1.44 
Withstanding Voltage SO0VAC S00VAC ‘30, 50,75 \iaemumadeleabmmy 170 145° (1.27) 1.11 8.0K, 10.0K 23)(Code)E-ND 248 212 1.87 1.62 
Short Time 10 times 10 times 1.0~7.5, 1.0K | 43J(Code)E-ND 11498 857A 10,15 ~ 75 25J(Code)E-ND 1.81 155 137 1.17 
Overload rated wattage rated wattage 10, 15, 20 ~ 25 1.0 ~7.5 25J(Code)E-ND 1.73 146 1.30 1.12 
for 5 second for 5 second = 7 
Of a.seconds Dicosueelids ae : iy 43J(Code)E-ND 102 87 77 66 10 a 50, 25J(Code)E-ND 158 134 1.18 1.03 
Resistance Digi-Key Price Each 100, 120, 125, 100 ~ 150, 200 ~ 220, 25J(Code)E-ND 1.39 119 1.04 91 
Range (0) Part No.* 1 25 100 250 180, 200,220, | 43J(Code)E-ND 96 81 72 62 — ~ — 
40F Series 250, 500, 680 Teh cd. 25J(Code)E-ND 1.57 1.33 1.18 1.02 
13 ~.75 41F(Code)-ND 278 2.09 195 1.81 a ae LAT 160112 TOK 1.2K, 1.5K, 18 ~2.2K 
ek i ; : : ; 5.0K, 6.8K, 8K | 43J(Code)E-ND 2.00 1.71 151 1.31 ae rs ge 
95-47 41F(Code)-ND 232 198 1.75 1.52 NOK EU OKENT 70917 A ae sera 25J(Code)E-ND 189 1.62 1.43 1.24 
125 ~ 180 41F(Code)-ND 259 1.97 184 1.69 10, 20, 50, .75 | 46d(Code)E-ND 189 161 143 1.23 SOK TOK 
700 41F700-ND 278 257 2.06 1.87 45J(Code)E-ND 1.35 1.14 1.02.88 8.0K, 8.2K" 25J(Code)E-ND 2.38 2.04 1.79 1.56 
1.5K AIFIK5-ND 3.27 2.47 2.30 2.13 10.0K, 12.0K, 15.0K | 25J(Code)E-ND 262 225 197 171 
2.5K ~ 2.7K 41F(Code)-ND 3.93 3.54 283 256 20~30,40~56 | 45J(Code)E-ND 1.08 920 820 20.0K, 22.0K, 25.0K | 25J(Code)E-ND 3.13 266 2.36 2.04 
33 82 “ara 0 eee ite Re 
~ 45J(Code)E-ND 1.27 109 97 83 0~7. “ND 2, d : : 
eg pce bg 126 «4 8S 1.0K, 1.5K (Code) 10, 15~35,40,50~82 | 20J(Code)E-ND 1.97 1.67 148 1.28 
3.5K ~ 4.0K 43F(Code)- : 231 1.74 161 1.50 6.0K, 6.8K | 45J(Code)E-ND 157 135 118 1.03 400 ~ 220, 250 ~ 330, 
5.0K ~ 6.8K 43F(Code)-ND 2.78 2.09 195 1.81 10, 20, 50,.75 | 40J(Code)E-ND 2362.01 1.79 1.53 390 - 500,680,750 | 20/(Code)E-ND 1.85 1.57 1.40 1.20 
ee 75F (Code) nD 238202 179 155 1.0, 2.0, 4.0,5.0 | 40J(Code)E-ND 1.88 1.60 1.42 1.22 10K 12K-175K, oq ycode)END 221 188 165 144 
15-47 45F(Code)-ND 144 110 104 98 10 Nee 2.0K, 2.2K, 2.5K 

20, 25, 27, 3.0K, 3.3K, 3.9K, 4.7K | 20J(Code)E-ND 243 207 183 159 
470 ~ 800 45F(Code)- 137 107 98 89 30, 40.50.56, | 40J : 

, 40, 50, 56, (Code)E-ND 1.58 1.34 1418 1.02 5.0K, 6.0K, 6.8K, DOJCodeJEND 288 245 217 1.88 
1.8K ~ 2.7K 45F(Code)-ND 159 149 1412 1.05 100, 200, 330, 8.0K, 8.2K, 9.0K (Code) / . . : 
3.5K ~ 6.0K 45F(Code)- : 186 140 1.30 1.21 470, 680 10.0K, 15.0K, ; 
8.0K ~ 8.2K 45F(Code)-ND 2.44 183 1.72 158 1.0K, 1.5K, 40J(Code)E-ND 1.70 1.44 1.27 1.10 20.0K, 22.0K omc 316 270 237 2.06 

12.5K 4512K5F-ND 258 197 184 1.68 5.0K, 6.8K 40J(Code)E-ND 196 168 148 1.27 25.0K 20J25KEND 3.72 316 279 241 
RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) 

Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (R10) 3.0 (3R0) 30 (30R) 120 (120) 390 (390) 900 (900) 2.7K (2K7) 7.0K (7K0)& 16.0K (16K) 
13 (R13) 4.0 (4RO) 33 (33R) 125 (125) 400 (400) 1.0K (1K0) 3.0K (3K0) 7.5K (7K5) 17.5K (17K5)& 
15 (R15) 5.0 (5RO) 35 (35R) 150 (150) 450 (450)§ 1.1K (1K1) 3.3K (3K3)§.& 8.0K (8KO) 18.0K (18K) 
20 (R20) 7.5 (7R5) 39 (39R) 180 (180) 470 (470) 1.2K (1K2) 3.5K (3K5) 8.2K (8K2) 20.0K (20K) 
.25 (R25) 10 (10R) 40 (40R) 200 (200) 500 (500) 1.25K (1K25) & 3.9K (3K9) 8.5K (8K5) & 22.0K (22K) .& 
30 (R30) 12 (12R) 47 (47R) 220 (220) 560 (560) 1.5K (1K5) 4.0K (4KO) 9.0K (9KO)& 22.5K (22K5) & 
33 (R33) 15 (15R) 50 (50R) 225 (225)§ 600 (600) 1.75K (1K75)§.& 4.5K (4K5)§& 10.0K (10K) 25.0K (25K) 
50 (R50) 18 (18R) 56 (56R) 250 (250) 680 (680) 1.8K (1K8)§0 4.7K (4K7)§ 14.0K (11K) 

75 (R75) 20 (20R) 68 (68R) 270 (270) 700 (700)§ 2.0K (2K0) 5.0K (5KO) 12.0K (12K) 
1.0 (1RO) 22 (22R) 75 (75R) 300 (300) 750 (750) 2.9K (2K2) 5.6K (5K6) 12.5K (12K5) 
1.5 (1R5) 25 (25R) 82 (82R) 330 (330) 800 (800) 2.25K (2K25)§.& 6.0K (6KO) 13.5K (13K5)& 
2.0 (2R0) 27 (27R) 100 (100) 350 (350) 820 (820) 2.5K (2K5) 6.8K (6K8) 15.0K (15K) 


Value not available in Silicone-Ceramic Conformal 


§ Not available in Silicone-Ceramic Conformal RoHS Compliant 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code) © Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1875 


OHMIUITE. WFH Series — Aluminum Housed Power Wirewound Resistors 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WFH9OL()K | WFH9OL()J WFH160L()K | WFH160L( )J WFH230L( )J WFH330L()K | WFH330L( )J 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) “aN e Value (Code) | Value (Code) 
47 (4R7 25 (25R AT (R47) 27 (27R) y T.0 (TRO) 50 (50R) 
10 fay 50 aa 1.0 (1R0) 50 (50R) 50 (50R) 2.0 (2RO) 100 (100) 
400 (100) 2.0 (2RO) 75 (75R) 75 (75R) 10 (10R) 150 (150) 
ana 10 (10R) 100 (100) 100 (100) 250 (250) 

(470) 150 (150) 150 (150) 1.0K (1KO) 
750 (750) 250 (250) 250 (250) 5.0K (5KO) 
1.0K (1KO0) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 10K (10K) 
2.7K (2K7) 5.0K (5KO) 1.5K (1K5) 
5.0K (5K0) 10K (10K) 2.5K (2K5) 


Features: * Ohmite’s new flat core winding technology allows for wirewound heat sinkable resistors affording Specifications:+ Dielectric Strength: 2500VAC peak * Working Voltage: 1200VAC » Insulation: Silicone 
a very low profile and superior thermal transfer characteristics when compared to conventional aluminum Rubber & Mica. The Silicone is UL-recognized (UL 94 HB) to a working temperature of 220°C. Temperatures 
housed wirewound resistors. * Close mounting of heat sensitive components is possible due to only a slight of up to 300°C can be endured for shorter periods, however this may cause an expansion of the silicone 
rise of the temperature on the aluminum profile. * No heat sink compound is required because of large rubber with a possibility of reducing the dielectric strength. 


mounting surface. Note: Please see data sheet for heat sink recommendations. 
Resistance Tolerance Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (0) Wattage % A B Part No.* 1 25 100 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)J-ND 34.10 27.28 23.19 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WEFH90L(Code)J-ND 34.10 27.28 23.19 
47 ~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)K-ND 37.68 30.14 25.62 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 35.90 28.70 24.41 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WEFH160L(Code)J-ND 37.68 30.14 25.62 
50 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)J-ND 46.35 37.10 31.53 
1.5K ~ 2.5K 230 +5 210 2x 80 WEH230L(Code)J-ND 48.68 38.93 33.10 
50 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 55.45 44.35 37.69 
5.0K ~ 10K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 58.05 46.46 39.48 
RoHS Compliant 

4.7~10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)KE-ND 37.58 30.05 25.56 
25 ~ 100 90 +5 70 39.7 WEH90L(Code)JE-ND 34.10 27.28 23.19 
1.0~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)KE-ND 39.55 31.65 26.90 
50 ~ 150 160 +5 140 80 WEFH160L(Code)JE-ND 37.70 30.14 25.64 
27 ~ 250 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)JE-ND 48.68 38.94 33.10 
1.0 ~ 2.0 330 +10 280 2x 100 WFH330L(Code)KE-ND 58.05 46.44 39.48 
50 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 58.23 46.58 39.60 
5.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 60.95 48.76 41.45 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


89 Series — Aluminum Housed Axial Terminal Wirewound Resistors 


a m a 2 The 89 Series are high performance axial terminal resistors. They are better suited to withstand 
Maximum Dimensions)=imn vibration, shock and harsh environmental conditions than standard axial resistors. The 89 Series are 
Watts A B c D E F G H ! J aluminum housed to maintain high stability during operation and to permit secure mounting to chassis 
5 11.40 12.57 16.03 6.30 16.79 8.51 2.49 1.40 8.33 30.15 surfaces. The housing also provides heat-sinking capabilities. The 89 Series resistors meet or exceed 
10 14.40 | 16.00 | 19.84 8.00 20.70 10.29 2.49 2.31 9.50 | 36.50 | MIL-R-18546 specifications. 
25 18.39 19.96 27.76 10.01 27.81 14.25 3.30 2.31 12.70 50.80 
50 39.83 21.56 50.77 10.79 29.34 15.88 3.30 2.31 12.70 72.21 
Electrical Specifications: 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 
pesauce 11% 21% 41% 41% 
Proper Heat Sink 101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02 | 304.80 x 304.80 x 1.50 
(mm) * aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel 
Maximum Operatin: 
Voltage 2 210 320 520 1170 Resistance i-Key Price Each 
Overload 5 times rated power for 5 seconds Range (0) Wattage Part No.* 1 10 50 100 
7 , Under 19 — +90 ppm/*C 10 ~75 10 810F(Code)-ND 4.73 4.26 3.78 2.84 
palpi 10 ~ 9.990 — +50 ppm/°C 25.0K 50 850F25K-ND 943 7.55 7.08 5.67 
100 and over — +20 ppm/°C RoHS Compliant 
Dicleetic Witt 1000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC 1.0 ~ 25 5 805F(Code)E-ND 411 372 330 3.09 
standing Voltage 2 2 ae (Code); : ‘ : : 
40 ~ 500 5 805F(Code)E-ND 4.52 4.07 3.62 3.40 
* Power rating is based on chassis mounting area and temperature stability. 4.0 ~ 500 40 810F(Code)E-ND 4.20 3.78 3.38 3.17 
10.0K 10 810F10KE-ND 6.16 5.55 4.94 4.62 
RESISTANCE VeLUeiChan 10 25 825FR10E-ND 6.16 5.55 4.94 4.62 
805F Series 810F Series 825F Series 850F Series 1.0 ~ 75 25 825F(Code)E-ND 5.55 5.00 4.46 4.18 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 100 ~ 750 25 825F(Code)E-ND 5.57 5.02 4.46 4.18 
1.0 (1RO0) 75 (75R) 1.0 (1RO0) 250 (250) -10 (R10) 100 (100) -10 (R10) 150 (150) 1.0K ~ 2.5K 25 825F(Code)E-ND 6.43 5.78 5.15 4.83 
2.0 (2R0) 100 (100) 5.0 (5RO) 500 (500) 1.0 (1RO0) 150 (150) 1.0 (1RO0) 500 (500) 10.0K 25 825F10KE-ND 6.88 6.20 5.51 5.15 
5.0 (5RO) 150 (150) 10 (10R) 5.0K (5K0) 2.0 (2R0) 250 (250) 2.0 (2R0) 750 (750) 25.0K 25 825F25KE-ND 8.86 7.97 7.10 6.65 
7.5(7R5) | 250(250) | 15(15R) | 10.0K(10K)| 5.0(5R0) | 500(500) | 5.0(5RO) | 1.0K (1KO) 40 50 850FR10E-ND 781 704. 625. 5.86 
10(10R) | 500(500) | 20(20R) |25.0K (25K)0] 7.5(7R5) | 750(750) | 10(10R) | 2.5K (2K5) 1.0 ~ 750 50 850F(Code)E-ND 643 5.78 515 4.83 
15(15R) | 1.0K (1K0)0 | 50 (S0R) 10(10R) | 1.0K (1KO) | 15(15R) | 5.0K (5KO) 1.0K ~ 5.0K 50 850F(Code)E-ND 730 657 584 5.49 
25(25R) | 5.0K (5K0) | 75 (75R) 20(20R) | 2.5K (2K5) | 25(25R) | 10.0K (10K) 10.0K 50 850F10KE-ND 747 +674 +599 5.62 
40 (40R) 100 (100) 25 (25R) 10.0K (10K) 40(40R) | 25.0K (25K) 25.0K 50 850F25KE-ND 8.66 7.81 6.93 6.50 
SO(EI3) SHED) || Bals(@as) | Soa) | ieels(eas) 100K 50 850F100KE-ND 11.41 1028 913 8.57 
75 (75R) 75 (75R) - 5 : : 
400 (100) For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
(Code). © Not available in ROHS Compliant 


TFS Series — Surge Capable Thick Film Non-Inductive Resistors 


Features: ¢ Ideal for medical surge protection applications ¢ Ideal to replace standard carbon composition resistors TFSB Series TFSF Series 
Specifications: * Material: Resistive Element: Thick Film * Encapsulation: Screen Printed Glass »* Electrical: 
Temperature Coefficient: 100ppm/°C * Tolerance: 5% * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C wallel(Gces) Walfel(Gece) 
Note: + For pulses over 100ms, refer to the momentary overload specification on the product data sheet. » Energy 100 (100R) 100 (100R) 
ratings are based on single pulses (at least 1 minute between pulses). * For multiple pulse applications the energy pulse 2.7K (2K70) 100K (100K) 
rating should be reduced and the average power should not exceed the nominal power rating of the selected model. 
Resistance Power Energy Voltage Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (Q) (Watt) (Joules) (KV) A B (ce H [= Part No.* 1 10 50 
100 ~ 2.7K 0.5 9 3.5 1 5.5 10 0.7 aA TFSB(Code)JE-ND 4.13 3.63 2.97 
100 ~ 100K 2.0 55 1 26 10.5 10 0.9 1.3 TFSF(Code)JE-ND 7.31 6.44 5.27 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1876 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIUTE. s\lim-Mox Series — Precision Thick Film Planar Resistors 


Features: ¢ High dielectric and low out- RESISTANCE VALUE CHART Dimensions - Inch (mm) 
gassing epoxy coating » Low resistor noise SM102J and SM204J Series A Maximum B Maximum C *.025 D =.002 
* Non-inductive Value Value Value Value SLIM-MOX102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (873) 
Applications * HV power supplies + Med- 1K 20K 250K 2.5M SLIM-MOX104 0.34 (8.64) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
ical instrumentation »* Current pulse limiters 2.5K 25K 500K 5M SLIM-MOX108 0.34 (8.64) 2.08 (52.83) 1.90 (48.26) 0.032 (81 3) 
* Ionization chambers 5K 50K 750K 10M SLIM-MOX204 0.59 (14.99) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
Material: ¢ Resistor: Thick film on Alumina 7.5K 75K 1M 25M 7 a 5 - . 1 K i 
Electrical: + Operating T ture: -55°C 
2 OG. eSperaing: eMperature: 10K 100K 1.25M 50M Resistance Toler- | Watt- | Digi-Key Price Each 
12.5K 125K 1.5M 100M : A BSHiNGe Al a) ape 
15K 150K 1.75M 4000M andgel(®) ances edell IharkiNoy 
175K 200K OM 1K ~ 1000M +5% | 1 |SM102J-(Value)-ND 4.76 4.20 343 2.16 
10M, 100M, 1000M z1% | 1 |SM102F-(Value)-ND 398 345 288 1.87 
RESISTANCE VALUE CHART 200K ~ 5000M 21% | 1 | SM102F-(Value)-ND 398 350 287 1.81 
SM102F and SM104F 200K ~ 5000M +1% | 1.5 | SM104F-(Value)-ND 4.92 4.03 254 1.87 
Value Value Value Value 200K ~ 5000M +1% | 2.5 | SM108F-(Value)-ND 476 3.97 331 279 
200K ™ SOM. sooOM 1K ~ 1000M +5% | 2 | SM204J-(Value)-ND 5.89 3.93 3.14 2.36 
rae aM ae SSackl 000M 21% | 2 |SM204F-1000MND 4.76 397 331 279 
500K 20M 300M 4000M RoHS Compliant 
2M 30M 400M 5000M 100M 25% | 1.5 [SM102JE-100MND 4.50 3.97 3.25 2.05 
3M 40M 500M 10M, 100M, 1000M +5% | 1.5 | SM104JE-(Value)-ND 4.05 3.57 297 1.78 
acai tr praia CHART. 10M, 100M, 1000M 21% | 1.5 | SM104FE-(Value)-ND 4.61 4.03. 3.36 2.18 


RESISTANCE VALUE CHART 200K ~ 5M, 20M ~ 50M, 200M ~ 500M 


Value SM108F 000M ~ 5000M +1% 1.5 | SM104FE-(Value)-ND 4.61 4.06 3.33 2.10 
1oooe ‘ene males are mals 200K ~ 5000M 1% | 25 | SM108FE-(Value)-ND 5.74 505 414 261 
RESISTANCE VALUE CHART 200K aM fom SOOM 10K, 20K, 50K 150K ~ 200K = = aa : . ; ; 
300K 4M 50M 2000M 7 . + = 2 ig 
SMi04J 400K 5M 200M 000M 500K ~ 1M, 1.5M, 2M, 5M, 25M ~ 100M +5% 2 SM204JE-(Value)-ND = 5.93 5.53 4.74 3.92 
Value | Value | Value 500K 20M 300M 4000M 10M, 100M, 1000M £1% 2 SM204FE-(Value)-ND 5.74 5.36 459 3.91 
10M 100M 1000M 2M 30M 400M 5000M * For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistance Value Chart. 


Ceramic Housed Radial Terminal Power Resistors 


The TWW/TWM Series radial terminal power 


RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


resistors offer significant board space savings over .10 (R10) .56 (R56) 3.3 (3R3) 15 (15R) 68 (68R) 390 (390) 2.0K (2KO) | 7.5K (7K5) 
axial products. Generated heat is also kept away 3.5 0n 8BWL. 7N4*412.5 -15 (R15) .68 (R68) 3.9 (3R9) 20 (20R) 75 (75R) 430 (430) 2.7K (2K7) 8.2K (8K2) 
from the circuit board. They are recommended for 9 on 5W in > .20 (R20) .75(R75) 4.3 (4R3) 27 (27R) 82 (82R) 470 (470) 3.0K (3KO) 10K (10K) 
commercial applications requiring low cost. .27 (R27) .82 (R82) 4.7 (4R7) 30 (30R) 100 (100) 560 (560) 3.3K (3K3) 
5. .30 (R30) 1.0 (1R0) 5.6 (5R6) 33 (33R) 150 (150) 680 (680) 3.9K (3K9) 
Series | Power Rating | Voltage | Element -33 (R33) 1.5 (1R5) 6.8 (6R8) 39 (39R) 200 (200) 750 (750) 4.3K (4K3) 
- .39 (R39) 2.0 (2R0) 7.5 (7R5) 43 (43R) 270 (270) 820 (820) 4.7K (4K7) 
TWW3 3W 250 Wire -43 (R43) 2.7 (2R7) 8.2 (8R2) 47 (47R) 300 (300) 1.0K (1KO) 5.6K (5K6) 
TWwWs Sw 350 Wire, 4) 20 gauge AT7 (R47) 3.0 (3RO) 10 (10R) 56 (56R) 330 (330) 1.5K (1K5) | 6.8K (6K8) 
TWM3 3w 250__| Metal Oxide K Resistance Digi-Key Price Each 
TWMS5 5W 350 Metal Oxide Dim. in mm Range (9) Part No.* al 100 300 
-15 ~ 39 TWW3J(Code)-ND -36 -30 27 
Electrical Specifications: -_ _ Bata - “ - 
= i ~ ode)- ; z E 
_ TW Series TW Series: 2 ~ 10K TWM5J(Code)-ND 36 30 27 
Resistance Tolerance +5% standard +5% standard RoHS Compliant 
Temperature .10 ~ 200 — +400ppm/°C 430 ~ 10KQ — 10 ~ 39 TWW3J(Code)E-ND 50 A6 38 
Coefficient 200 ~ 470 — +350ppm/°C. +350ppm/°C “10 ~ 47 TWW5J(Code)E-ND 53 “49 AI 
Dielectric Withstanding Voltage 1000VAC 1000VAC 43 ~ 10K TWM3J(Code)E-ND 48 46 38 
Short Time 10 times rated wattage 5 times rated wattage 56 ~ 10K TWM5J(Code)E-ND 53 49 Al 
Overload for 5 seconds for 5 seconds * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


AW, AX, AY Series — Ceramic Composition Resistors 


The “A” Series of non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety of : RESISTANCE VALUE CHART . 

applications where high energy handling capabilities are crucial. Designed for use in motor AW Series AX Series AY Series 

drives, UPS and other power conversion systems, these resistors are ideal for any application Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) T acaieenes 

which is subject to surges, high peak power, impulse energy or inrush current limiting. 6.8 (68G)0 7.0 (10G) 2.2 (226) 39 (390)0 AW =20 ANG 

Material Specifications: © Resistance Element: Bulk Ceramic * Terminals: Solder coated radial 15 (150) 3.3 (33G)0 3.3 (33G) 47 (470) ‘AX =18 AWG 

leads (axial lead version available upon request) * Coating: UL94V0, solvent resistant epoxy 22 (220) 22 (220)0 4.7 (47G) 68 (680)0 ‘AY =18 AWG 

Electrical Specifications: * Tolerance: +10% Standard * Derating: Derates linearly from 100% @ TEINS 100 (101) 10 (100) 100 (101) 

50°C ~ 0% @ 150°C * Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 50°C ambient (101) 22 (220) 

Resistance Range Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 
(0) Wattage L- maximum D - maximum H - maximum § - normal Part No.* fl 50 250 
6.8 - 560 25 78 (20) 51 (13) 87 (22) -69 (17.5) AW(Code)K-ND 10.53 10.02 9.49 
3.3 - 100 35 '59 (15) "83 (21) 1.22 (31) “49 (12.5) AX(Code)K-ND 11.53 10.95 10.38 
2.2 - 100 45 -98 (25) 83 (21) 1.22 (31) -89 (22.5) AY(Code)K-ND 12.15 11.54 10.94 
RoHS Compliant 

15 - 100 25 78 (20) 51 (13) 87 (22) -69 (17.5) AW/(Code)KE-ND 10.53 10.01 9.49 
1.0 - 100 3.5 -59 (15) .83 (21) 1.22 (31) -49 (12.5) AX(Code)KE-ND 12.10 11.50 10.89 
2.2 - 100 45 -98 (25) .83 (21) 1.22 (31) -89 (22.5) AY(Code)KE-ND 12.77 12.14 11.50 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). Not available in RoHS Compliant 


Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors — [yer ee ee 
Value (Q) | Tolerance | Wattage Part No.* 1 10 50 100 
“cc oe 35. Hee . . . 2 10M, 100M 5% 1.0 MOX750J-(Value)-ND 5.18 3.47 2.51 1.97 
Mini-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors L000M._ [8% [1.8L MOXHE5 value ND 686303 2.93 2.63 
Applications: * Avionics * Medical Electronics See 251 2.18 174 745 
* High... Gain:/reedback Applications..*: Curfent £1% 25 MOX200F-100ME-ND 476 413 258 1.94 
Pulse Limiters * Vacuum and Space Application MOX200F-1000ME-ND 2018 17.49 10.76 7.69 
Material: * Resistor: Metal Oxide * Coating: Epoxy MOX200J-10ME-ND 1.88 1.63 1.39 “86 
* Core: Alumina * Terminals: Solder-Coated Axial +5% 25 MOX200J-100ME-ND 3.00 2.60 1.63 1.14 
Lead « l A MOX200J-1000ME-ND 6.04 5.24 3.22 2.81 
Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 1.5 (38.1) MOX300F-10ME-ND 4.65 3.33 2.40 1.98 
110°C, RoHS (MOX-200 “E” MOX-300 “E”) -55°C ~ 1.30 (33.0) MOX200/300 Series 10M +1% 50 MOX300F-100ME-ND 5.63 4.22 3.04 2.12 
110°C * Dielectric Withstanding Voltage: 750 Volts 100M MOX300F-1000ME-ND 21.19 12.26 9.34 7.83 
1.000M MOX300J-10ME-ND 3.75 2.68 1.94 1.62 
Dimensions — Inches (mm) ; +5% 50 MOX300J-100ME-ND 3.75 263 190 1.58 
Voltage A B MOX300J-1000ME-ND 6.34 3.72 2.80 2.36 
Series retire #.015” Maxi £1% 75 MOX400F-(Value)E-ND. 7.16 4.14 3.22 2.67 
9 = aximum +5% 715 MOX400J-(Value)E-ND# 4843.01 2.26 1.78 
MOX-200 500V 0.300 (7.62) 0.105 (2.67) 1% 1.0 MOX750F-(Value)E-ND 8.33 4.82 3.81 3.57 
MOX-300 1000V 0.435 (11.05) 0.145 (3.68) +5% 1.0 MOX750J-(Value)E-ND 3.55 3.20 2.84 2.41 
MOX-400-23 2500V 0.580 (14.78) 0.165 (4.19) #1% T5 MOX1125F-(Value)E-NDT 8.93 4.65 3.92 3.38 
MOX-750-23 5000V 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) +5% 135 MOX1125J-(Value)E-ND¥ 7.16 4.06 3.02 2.72 

* For complete part number, substitute the corresponding Value from the Resistance Value column. 

MOX1125-28 7500V 1.270 (92.26) 0.165 (4.19) Not available in 10M + Not available in 1,000M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 1877 


H H 6c ” so . . . . 

OHMITE, High Voltage Resistors — “Super-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors RokS 
High-voltage Super-Mox resistors have been developed to meet the precision temperature stability [ Resistance Digi-Key Price Each 
requirements of high-accuracy and high-voltage systems, combining proprietary non-inductive resistance Value (Q) | Tolerance| Wattage Part No. 1 10 20 100 
system and design to achieve low temperature coefficient, low voltage coefficients, high stability and iM MOX91021004EVE-ND 8.46 770 700 648 
increased high operating voltages. Super-Mox low-TC precision high-voltage resistors are designed to 

4 = by : 5M a MOX91025004FVE-ND 8.46 7.70 7.00 6.48 
meet the demanding requirements of high voltage power supplies, electron microscopes, X-ray systems, 40M 1% 3.8 MOX91021005FVE-ND 8.46 770 7:00 6.48 
high resolution CRT displays and geophysical 25M MOX91022505FTE-ND 846 7.70 7.00 6.48 
instruments. 10M MOX92021005FVE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
Material Specifications: * Encapsulation: Silicone 50M 1% 5 MOX92025005FVE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
Conformal Coating » Terminal Material: Gold 435(enni 100M MOX92021006FVE-ND 12.04 979 891 8.25 
Plated * Core Material: AI203 (96%) * Resistor - 0.8 1000M MOX92021007FTE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
Mcichale Rucicniin Oca poeat emmy 1M MOX93021004FVE-ND 1450 11.79 10.72 9.93 

aes PUSS aoe I 5M 4% ae MOX93025004FVE-ND 1450 11.79 10.72 9.93 
Electrical Specifications: * Operating Tem- 10M i i MOX93021005FVE-ND 14.50 11.79 10.72 9.93 
perature: -55° ~ 225°C _ « Dielectric Strength: 25M MOX93022505FTE-ND 13.18 11.98 10.89 10.10 
>1,000 Volt 25°C 75% relative humidity 10M MOX94021005FVE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 

50M 1% 10 MOX94025005FVE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 
Operating Dimensions — Inches (mm) 100M e MOX94021006FVE-ND 1486 13.51 12.29 11.37 
: P 1000M MOX94021007FTE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 
Series Neltage Mexinum P ud ™M MOX95021004FVE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
MOX910 15,000V 1.07 (27.00) 0.32 (8.00) 5M 498 MOX95025004FVE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
10M ° " MOX95022505FVE-ND 19.78 16.09 14.62 13.55 
MOx920 21,000V 1.46 (37.00) 0.32 (8.00) 25M MOX95022505FTE-ND 19.78 16.09 14.62 _13.55 
10M MOX96021005FVE-ND 24.11 1962 17.83 16.52 
oe) 0; 000M 2.05 (52.00) 0.32 (8.00) 50M 1% 16 MOX96021005FVE-ND 24.11 19.62 17.83 16.52 
MOX940 45,000V 3.03 (77.00) 0.32 (8.00) 100M . MOX96021006FVE-ND 21.58 19.62 17.83 16.52 
1000M MOX96021007FTE-ND 22.98 18.69 16.99 15.74 
MOsze0 60,000¥. 4.02 (102.00) 0.33 (8.30) 1M MOX97021004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
MOX960 72,000V 4.80 (122.00) 0.34 (8.50) 5M 1% 20 MOX97025004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
10M MOX97021005FVE-ND 29.24 23.78 21.62 20.03 
MOX970 90,000V 5.98 (152.00) 0.34 (8.50) 25M MOX97022505FTE-ND 29.24 23.78 21.62 20.03 
Vitreous Enamel Power Resistors — 8 and 12 watt 
Dimensions in inches (mm) B8J B12J Resistance Digi-Key Price Each 
: Range (9) Wattage | Part No.* 1 25 100 250 
Maximum Voltage 250 625 25 ~ 500 B8J(Code)-ND 3.58 3.14 2.86 = 
+11.50(38.10) 600 ~ 1.5K 8 B8J(Code)-ND 3.32 2.66 2.64 = 
L _t 10 times rated wattage 2.0K ~ 9.0K B8J(Code)-ND 3.38 2.98 271 _ 
319(7.98)[. 21880478) Overload for 5 seconds 30-75 B12J(Code)-ND 3.58 3.14 2.86 = 
TE Length — 35 ~ 900 B12J(Code)-ND 3.25 2.90 2.54 = 
2 ‘i 1.0K ~ 1.5K 42 B12J(Code)-ND 3.42 3.01 2.76 -_ 
iianat 1.000' 1.750 2.0K ~ 4.0K B12u(Code)-ND 3.52 3.10 2.81 = 
g (25.40mm) (44.45mm) 4.5K ~ 9.0K B12J(Code)-ND 3.70 3.24 2.95 _ 
50.0K B12J50K-ND 4.94 3.98 3.96 _ 
RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
75 B8J(Code)E-ND 3.40 3.06 2.73 2.39 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 20, 35 B8J(Code)E-ND 3.27 2.95 2.62 2.30 
300 8 B8J(Code)E-ND 3.27 2.95 2.62 2.30 
BO Gs) alee) SH ((Ee9) CSO: Bovis) 2.0K ~ 6.0K B8J(Code)E-ND 3.10 2.81 2.49 217 
3.0 (3RO) 100 (100) 1.0K (1K0) 5.0K (5KO) 25.0K (25K) 10.0K B8J10KE-ND 335 3.02 268 2:36 
5.0 (5RO) 125 (125) 1.2K (1K2) 6.0K (6KO)t 40.0K (40K) 3.0~-7.5 B12J(Code)E-ND 3.27 2.95 2.62 2.30 
7.5 (7R5) 150 (150) 1.25K (1K25) 7.0K (7KO) 50.0K (50K) 10 ~ 100, 150 ~ 250 B12J(Code)E-ND 2.78 2.50 2.23 1.95 
10 (10R) 200 (200) 1.5K (1K5) 7.5K (7K5) 500 B12J500E-ND 2.90 2.61 2.33 2.03 
15 (15R)$ 250 (250) 2.0K (2K0) 8.0K (8KO) 1.0K, 1.25K, 1.5K B12J(Code)E-ND 3.15 2.83 2.53 2.21 
es) S00 (00) se) BOER) asksoc75k | | BtalGedsJEND «389 308th as 
25 (25R)$ 400 (400) 3.0K (3K0)0 10.0K (10K) 5K, 5.0K, 7.5 sete 1H : : “f : 
10.0K, 15.0K B12J(Code)E-ND 3.33 3.01 2.67 2.34 
35 (35R) 450 (450) 3.5K (3K5) 12.0K (12K) 20.0K ~ 40.0K B12J(Code)E-ND 3.48 3.13 2.79 2.44 
50 (50R) 500 (500) 4.0K (4K0)¢ 15.0K (15K) 50.0K B12J50KE-ND 4.54 4.10 3.64 3.20 
4 Not available in ROHS Compliant + Not available in 12 Watt + Not available in 8 Watt ROHS Compliant * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Vitreous Enamel Power Resistors — 25, 50, 100, and 225 Watt 


Type 210 — Adjustable with Tabs Type 270 — Fixed with Tabs L2sd/ L50u/ L100d/ L225J/ RESISTANCE VALUE CHART. 
D25K, D50K, D100K, D225K L25J, L50J, L100J, L225J Desk mal Ls aes Value | Value | Nalug 
* . 7 proont , Max. Voltage | _ 625 1625 2845 4595 (Code) (Code) (Code) 
Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 1.0(1R0) | 100(100) | 2.5K (2K5) 
DWV TOOOVAC [ T000VAC | 1000VAC | S000VAC 2.0(2RO) | 150 (150) | 4.0K (4Ko) 
Lengtha |. a 85 Tobe | 8:0(8RO) | 250(250) | 1.0K (10K) 
eng 5.0 (51 y 
(50.80mm) | 101.60mm) | (165.10mm) | (266.70mm) To(1oR) | 500,500) | 12.0K (12k) 
DiameterB | , 2625 5625 750 4.125) 25 (25R) | 750 (750) | 25.0K (25K) 
(14.29mm) | (14.29mm) | (19.05mm) | (28.58mm) 50 (50R) 1.0K (1K0) | 50.0K (50K) 
Resistance Digi-Key Price Each Resistance Digi-Key Price Each 
Range () Wattage Part No.* 1 25 50 100 Range (0) Wattage Part No.* 1 25 50 100 
12.0K 25 L25J12K-ND 7.46 6.33 = 5.21 Mounting Bracket = 9E-100-ND 1.6/2 5.54/10 
25, 50, 100, 500 50 L50J(Code)-ND 8.48 7.20 = 5.94 : : , it - eae _ _ _ 
7 0, 2. ‘ode)E-| E i = z 
da lia _ 9-100-ND 1.81/2 6.03/10 5.0 100 L100J5ROE-ND 10.77 9.17 = 8.09 
10, 50 100 L100J(Code)E-ND 40.22 8.69 = 7.67 
1.0 225 L225J1RO-ND 42.08 33.66 = = 100, 250 100 L100J(Code)E-ND 9.98 8.49 = 7.49 
RoHS Compliant 1.0K 100 (100J1KOE-ND 9.59 8.15 - 7.20 
2.0, 3.0 25 L25J(Code)E-ND 5.44 4.63 = 3.82 1.0 100 D100K(Code)E-ND 971 1774 = 15.78 
70.25 100 2.0,10 100 D100K(Code)E-ND 49.20 17.29 = 15.36 
500, 750 25 L25u(Code)E-ND 5.37 4.56 = 3.76 50, 100, 250 100 D100K(Code)E-ND 16.59 14.94 = 13.27 
7.0K, 2.5K 25 | L25d(Code)E-ND 5.65 481 = 3.96 7 at a 100 _[RDLLODRSTROESND, 17.26 15.55 = “a 
4.0K, 5.0K 25 L25J(Code)E-ND 571 4.85 - 4.00 ae OO . - 42-100E-ND 3.36/2 11.21/10 
son 3 To eeeety ae 33 = toe 3.0, 5.0 225 (225J(Code)E-ND 79.15 17.25 = 15.33 
500K 38 Slee 746 827 = Fae 10, 50, 100 225 (225J(Code)E-ND 15.99 14.39 - 12.82 
: : : : 250, 500 225 (225J(Code)E-ND 15.87 14.30 - 12.70 
1.0 25 D25K1ROE-ND 11.22 9.54 = 7.86 1.0K 225 (225J1KOE-ND 15.32 13.80 = 12.26 
3.0, 5.0, 10, 25, 25 D25K(Code)E-ND 9.18 7.80 = 6.43 1.0 225 D225K1ROE-ND 40.75 36.69 32.61 = 
50, 250, 500 2.0, 3.0 225 D225K(Code)E-ND 34.56 31.13 27.66 - 
1.0 50 L50J1ROE-ND 8.14 6.92 = 5.70 5.0 225 0225K5ROE-ND 31.19 28.07 24.95 _ 
2.0~5.0 50 L50J(Code)E-ND 7.64 6.49 = 5.35 10, 25, 50 225 0225K(Code)E-ND 2777 24.99 22.22 = 
10 ~ 100, 500 50 L50J(Code)E-ND 7.48 6.36 _ 5.24 100, 250, 5 _ 
1.0K, 5.0K 50 L50J(Code)E-ND 771 6.56 = 5.40 500. 1.0K 225 (bee kK Code ELD) 23.45 at 18-78 
1.0, 3.0 50 D50K(Code)E-ND 15.34 13.05 _ 10.74 Mounting Bracket = want 
10, 25, 50 50 | DS50K(Code)E-ND 13.66 11.62 = 9.57 225W+ TENOR ee 
100, 500 50 D50K(Code)E-ND 13.66 11.62 _ 9.57 * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
1.0K 50 D50K1KOE-ND 14.28 12.14 = 10.00 $ Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1878 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIFE: 250 Series Vitreous Enamel Power Resistors — 30, 40 and 55 Watt 


When limited space is a consideration, 


choose Ohmite’s “thin” stackable 250 Series F30 Fao FSS 76 Dimensions in mm 
Type resistors.These oval-shaped Maximum Voltage 281 655 4405 

ceramic-core resistors feature a low ¥ 

profile to permit installation in spaces Dimension L 31.75 50.8 88.9 _@ 25.40 3.18 7g Jon 14 
with minimal height. They are also @ 4.98 J : 
equipped with integral mounting Dimension A 50.8 69.85 107.95 _ | | 6.35 


brackets so they can be fastened to a 
chassis and stacked in locations with 


pinited suneee ered: viata el Resistance Digi-Key Price Each 
Material: 30w 4ow 55W ‘ * 
Range (0! Wattage Part No. 1 50 100 250 
* Coating: Lead free vitreous enamel Value (Code) Value (Code) Value (Code) 7 — oe 9 ADI CSUN aa 756 er Bas 
* Core: Ceramic ONO) LOU) HOUR) 100 F30J100E-ND 8.91 8.09 719 675 
*Derating: Linearly from 100% @ 5.0 (5RO) 5.0 (SRO) 5.0 (5RO) 7.0~5.0 F40J(Code)E-ND 9.13 8.23 7.31 6.85 
1B CSO e Sou tion) LOR LO (LOR) 10 ~2.0k 40 F40J(Code)E-ND 9.10 820 729 683 
— 15 (15R) 25 (25R) 25 (25R0) es (Code)E- . ‘ . ; 
Electrical: 25 (25R) 50 (50R) 50 (50R) 10K F40J10KE-ND 9.37 843 747 ___—7.02 
* Tolerance: +5% 50 (50R) 100 (100) 400 (100) 1.0 F55J1.0E-ND 11.42 10.28 9.13 8.55 
* Overload: 5 times rated wattage for 75 (75R 00 (500' 250 (2 5.0 F55J5.0E-ND 10.51 9.46 8.41 7.89 
5 seconds (75R) 500 (500) 50 (250) 55 
: ae ; 100 (100) 1.0K (1KO) 500 (500) 10 ~ 50 F55J(Code)E-ND 10.05 9.06 8.04 7.54 
*Dielecthio withstanding: voltage: 2.0K (2K0) 1.0K (1Ko) 100 ~ 1.0K F55J(Code)E-ND 10.69 962 855 8.03 
1000 VAC (measured from lug to 10K (10K) . 
mounting bracket) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
. +.® c: . . 
280 Series — Corrib® Fixed Vitreous Enamel Power Resistors RoHS 
280 Series resistors are ideal for applications involving high currents at very low resistance values. These large, heavy-duty resistors are RESISTANCE VALUE CHART 
designed to withstand frequent start-stop cycles characteristic of motor starting, dynamic braking and other similar applications. These Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
resistors are hollow-core units which can be securely fastened to chassis surfaces with thru bolts and brackets. 20 (R20) 63 (R63) 6. 
Features: * Ribbed construction aids in rapid cooling * Designed for equipment requiring low resistance loads at low ohmic values and .25 (R25) 1.0 (1R0) 8.0 (8RO) 
high current capacity. * Constructed for motor starting, dynamic braking, etc. .31 (R31) 1.2 (1R2) 10 (10R) 
Material: * Coating: Lead Free vitreous enamel * Core: Tubular Ceramic * Terminals: Tinned lug with hole Electrical: * Tolerance: +10% 40 (R40) 1.6 (1R6) Ae en 
* Derating: Linearly from 100% @ 25°C to 0% @ 400°C * Overload: 10 times rated wattage for 5 seconds * Temperature Coefficient: -50 (R50) 2.0 (2R0) (20R) 
+400ppm/°C * Dielectric Withstand Voltage: 1000 VAC measured from terminal to mounting bracket -63 (R63) 5.0 (5RO) 
Dim. in mm Resistance Digi-Key Price Each 
* 94.98 6.35 Range (0) Wattage Part No.* 1 10 25 100 
“y - cot 20 ~ .31 C300K(Code)E-ND 42.81 36.38 29.97 28.89 
+ 12.05 40 ~ 63 C300K(Code)E-ND 39.21 33.36 27.45 26.49 
ieee reG 1.0 ~ 1.6 300 C300K(Code)E-ND 35.13 29.88 24.60 23.71 
Fe  o15.90 ———>l 2.0 ~ 4.0 C300K(Code)E-ND 32.46 27.60 22.71 21,92 
*12.7 : values of .10 - 12 5.0 ~ 8.0 C300K(Code)E-ND 31.01 26.36 21.70 20.79 
*9.53 : values of 2-200 10 ~ 20 C300K(Code)E-ND 29.85 25.37 20.92 20.17 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Resistor Mounting Hardware So ae Peet 
Description Resistors Part No. ul 10 50 100 
Thru Bolts Mounting Brackets ae te tee 
for 300 Watt Corrib Mounting Bracket 3 6128-P-8 1-2E-ND 21.20 18.03 14.84 14.31 
Includes 2 each of brackets, bolts, washers (centering, mica, lock) and nut. 4 6129-P-8 1-2E-ND 29.05 22.34 18.72 17.43 
Wirewound Rheostats — 12:5, 25 and 50 watt 
RESISTANCE VALUE CHARTS RES RHS RJS Resistance Digi-Key Price Each 
RES Series - 12.5 / RHS Series - 25 Watt Wattage 12.5 25W 50W Range (0) Part No.* 1 10 100 250 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Resistor Tolerance 110% 0% 10% 750 RES750-ND 29.06 26.15 20.35 18.90 
i (Ro) ED a) a ey Core Diameter (mm) 22.23 39.69 58.74 2.5K BUSEKEEND RoHS Se ai 29.59 23.03 = 
3.0 (3R0) 100 (100) | 15K (1K5) _[ Shaft Diameter (mm) a6 E85 6.36 10-80 RES(Code)E-ND 27.38 24.66 19.18 17.82 
6.0 (6RO) 425 (125) 2.5K (2K5) Running Torque 1 ~6 in. oz. .25 ~ .5 in. Ib. .25 ~ 2 in. Ib. 10 ~ 350 RES(Code)E-ND 25.96 23.36 16.89 15.59 
8.0 (8RO) 175 (175) 3.5K (3K5) Weight 6 02. -19 Ibs. 32 Ibs. 500 ~ 1.5K RES(Code)E-ND 26.67 24.00 17.35 16.01 
10 (10R) 250 (250) 5.0K (5K0) Rotation 300° +5% 300° +5% 300° +5% 2.5K ~ 5.0K RES(Code)E-ND 28.40 25.56 18.46 17.05 
15 (15R) 950(350) | 10.0K(10K) | Memeor-Truohm 10.0K RES1OKE-ND 30.66 27.61 19.93 18.40 
25 (25R) 500 (500) Equivalent RH12 RH25 RHSO 1.0~8.0 RHS(Code)E-ND 30.52 27.47 21.37 18.32 
10 ~ 750 RHS(Code)E-ND 29.17 26.26 20.42 17.50 
1.0K ~ 5.0K RHS(Code)E-ND 30.19 27.18 21.14 18.12 
RUS Series - 50 Watt Digi-Key Price Each ( ) 4 
Value (Cod Value (Cod Varaer(Ceal Deecintion Part No 1 10 10.0K RHS(Code)E-ND 32.72 29.45 22.91 19.63 
ae ase : sae ae = E : 50 RUSRSOE-ND 46.29 4166 32.40 2777 
: ; RoHS Compliant 1.0 ~ 6.0 RJS(Code)E-ND 37.59 33.83 26.32 22.56 
1.0 (1R0) 150 (150) 5.0K (5K0) 35 ~ 150 RJS(Code)E-ND 32.90 29.60 23.02 19.74 
oo cro eB ee) 10.0K (10K) Knob for 12.5W Rheostat | 5151E-ND 5.49 3.85 995 ~ 500 RJS(Code)E-ND 3159 28.44 29.13 18.96 
1.0K ~ 10.0K RJS(Code)E-ND 34.55 31.10 24.19 20.74 
Knob for 25/S0W Rheostat | 5150E-ND 8.09 5.67 
50((50R) USL) : * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
G Series — Capacitor Discharge Resistors — 10 and 13 Watt RoHS 
ee ee Wattage [ Limiting | Length P en oe 
Resistance * IEC 115-1 Reference Standard Series| @25°C | @70°C | Voltage (in, + 039 / mm + 1) vat ae | = ee | = eed | = ee 
Specifications: « Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Terminal Strength: Gwi0 10 8.5 685 0.866 / 22.0 25K eee “ae ey ee Gen ( ) 
zen * Derating: 25°C ~ 275°C, Linearly * TCR: +100 ppm/°C ¢ Tolerance: GwWi3 13 11 940 1.252/31.8 5.0K (KOO) 18K (15KO) 50K (50KO) 
Dimensions in mm Resistance Digi-Key Price Each 
Range (Q) Wattage Part No.* 1 25 50 100 
1.0K ~ 15K GW10J(Code)E-ND 5.91 3.77 3.70 3.65 
20K ~ 25K GW10J(Code)E-ND 6.00 3.82 3.75 3.70 
40K 10 GW10J40KOE-ND 6.08 3.87 3.81 3.74 
50K GW10J50KOE-ND 6.22 3.96 3.89 3.83 
75K GW10J75KOE-ND 6.88 4.38 4.30 4.24 
1.0K ~ 15K GW13J(Code)E-ND 6.02 3.84 3.77 3.72 
20K ~ 25K GW13J(Code)E-ND 6.13 3.91 3.84 3.78 
40K 13 GW13J40KOE-ND 6.22 3.96 3.89 3.83 
50K GW13J50KOE-ND 6.33 4.03 3.96 3.90 
75K GW13J75KOE-ND 6.99 4.45 4.37 4.30 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1879 
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High Voltage Resistor — HVR 


A multi layer metal film is deposited on a high-grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the 
resistive layer, tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with a 
blue lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The encapsulation is resistant to 


all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD 202, method 215” and “IEC 60068-2-45” 


Features: Metal film technology * High pulse loading capability 
Specifications: * Limiting Voltage: 1600VDC (HVR25), 3500VDC (HVR37), 10,000VDC (HVR68) 
* Temperature Coefficient: + 250ppm/°C. 


HV R25 100K 180K 330K 560K 1.0M 
00.023 (0.58) .295 (7.5) 110K 200K 360K 620K 
a . s [————"|_ 40.10 (2.5) 120K 220K 390K 680K 
(°) fi ne 
5% Hig h Voltage i 130K 240K 430K 750K 
. = 2.05 (52.0) 150K 270K 470K 820K 
Metal Film Resistors — .25 Watt 160K «300K SIOK © «S0K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MO. PPCQJ(Value)TR-ND — = = 71.00/M 61.00/M_ | HVR250000xxxxxJR500 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ, PPCQJ(Value)CT-ND 2.19 33.35 86.25 _— — | HVR250000xxxxxJR500 
fe} i 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 18M 33M 
0.47 (12.0 
HVR37 5 %o High Voltage 9 0.031 (0.80) { 146 0.46 (4.0) 110K 200K 360K 620K 11M 20M 3.6M 62M 11M 20M 
Metal Film Resistors 4 { x = = 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 68M 12M 22M 
t bess =k 130K 240K 430K 750K 1.3M 2.4M 4.3M 7.5M 13M 24M 
50 Watt 2.08 (52.0) 150K 270K 470K 820K 15M 27M 4.7M 82M 15M 27M 
. a 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 16M 30M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. Gy 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~33MQ, PPCHJ(Value)TR-ND = = = 101.00/M 86.00/M | HVR370000xxxxxJR500 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~33MQ, PPCHJ(Value)CT-ND 2.95 44.95 116.25 =_ — | HVR370000xxxxxJR500 
HV R68 5% Hig h Voltage 0.77 (19.5) 100K 160K 270K 430K 680K 11M 1.8M 30M 4.7M_ 7.5M 
90.031 (0.80) =——"1_ 192.01 6.2) 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M  8.2M 
Metal Film Resistors {¥ 120K 200K 330K 510K 820K 13M 22M 36M 5.6M_ 9.1M 
i i om 3 130K 220K 360K 560K 910K 15M 24M 3.9M_ 6.2M 10M 
1 Watt 2.48 (63.0) 150K 240K 390K 620K 1.0M 16M 27M 4.3M _ 6.8M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 2,500 5,000 Part No. 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 100K~1.0MQ PPC1J(Value)TB-ND _— _ 221.50 378.00/M 342.00/M | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPC1J(Value)CT-ND 11.59 176.90 = = —_| HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)TB-ND _ _ 225.00 384.00/M 348.00/M | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)CT-ND 11.78 179.80 HVR680000xxxxxJACOO 
° . . . .295 (7.5) 
HVR25 1% High Voltage Metal Film Resistors — 20.028 ,(0.58) 9010008) 
25 Watt —— 
. 2.05 (52.0) 
100K 118K 137K 160K 182K 215K 243K 280K 324K 365K 422K 475K 549K 620K TALS 825K 953K 
102K 120K 140K 162K 187K 220K 249K 287K 330K 374K 430K 487K 560K 634K 732K 845K 976K 
105K 121K 143K 165K 191K 221K 255K 294K 332K 383K 432K 499K 562K 649K 750K 866K 1.0M 
107K 124K 147K 169K 196K 226K 261K 300K 340K 390K 442K 510K 576K 665K 768K 887K 
110K 127K 150K 174K 200K 232K 267K 301K 348K 392K 453K 511K 590K 680K 787K 909K 
113K 130K 154K 178K 205K 237K 270K 309K 357K 402K 464K 523K 604K 681K 806K 910K 
115K 133K 158K 180K 210K 240K 274K 316K 360K 412K 470K 536K 619K 698K 820K 931K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. oI 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQF(Value)TR-ND _ — _— 111.00/M 94.00/M | HVR250000xxxxxFR500 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MO PPCQF(Value)CT-ND 3.18 48.58 125.63 _ — | HVR250000xxxxxFR500) 
° . . * 0.47 (12.0 
HVR37 1% High Voltage Metal Film Resistors — @o.031 (0.80) po 
. . } "| 40 0.16 (4.0) 
.50 Watt = 
2.05 (52.0) 
100K 133K 178K 232K 300K 383K 487K 620K 820K 1.07M 1.43M 1.87M 2.43M 3.16M 4.02M 5.11M 6.65M 8.66M 
102K 137K 180K 237K 301K 390K 499K 634K 825K 1.10M 1.47M 1.91M 2.49M 3.24M 4.12M 5.23M 6.80M 8.87M 
105K 140K 182K 240K 309K 392K 510K 649K 845K 1.13M 1.50M 1.96M 2.55M 3.30M 4.22M 5.36M 6.81M 9.09M 
107K 143K 187K 243K 316K 402K 511K 665K 866K 1.15M 1.54M 2.00M 2.61M 3.32M 4.30M 5.49M 6.98M 9.10M 
110K 147K 191K 249K 324K 412K 523K 680K 887K 1.18M 1.58M 2.05M 2.67M 3.40M 4.32M 5.60M 7.15M 9.31M 
113K 150K 196K 255K 330K 422K 536K 681K 909K 1.20M 1.60M 2.10M 2.70M 3.48M 4.42M 5.62M 7.32M 9.53M 
115K 154K 200K 261K 332K 430K 549K 698K 910K 1.21M 1.62M 2.15M 2.74M 3.57M 4.53M 5.76M 7.50M 9.76M 
118K 158K 205K 267K 340K 432K 560K 715K 931K 1.24M 1.65M 2.20M 2.80M 3.60M 4.64M 5.90M 7.68M 10M 
120K 160K 210K 270K 348K 442K 562K 732K 953K 1.27M 1.69M 2.21M 2.87M 3.65M 4.70M 6.04M 7.87M 
121K 162K 215K 274K 357K 453K 576K 750K 976K 1.30M 1.74M 2.26M 2.94M 3.74M 4.75M 6.19M 8.06M 
124K 165K 220K 280K 360K 464K 590K 768K 1.00M 1.33M 1.78M 2.32M 3.00M 3.83M 4.87M 6.20M 8.20M 
127K 169K 221K 287K 365K 470K 604K 787K 1.02M 1.37M 1.80M 2.37M 3.01M 3.90M 4.99M 6.34M 8.25M 
130K 174K 226K 294K 374K 475K 619K 806K 1.05M 1.40M 1.82M 2.40M 3.09M 3.92M 5.10M 6.49M 8.45M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.20MQ PPCHF(Value)TR-ND = = = 139.00/M 118.00/M | HVR370000xxxxxFR500 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.20MO PPCHF(Value)CT-ND 3.90 59.45 153.75 = —_ | HVR370000xxxxxFR500 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.21M~10MOQ. PPCHF(Value)TR-ND — = = 143.00/M 122.00/M | HVR370000xxxxxFR500 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.21M~10MQ PPCHF(Value)CT-ND 3.99 60.90 157.50 — —_|_ HVR370000xxxxxFR500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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.098 (2.5) .025 i) Max. 
{ t [ } 
T 
|«— 2.047 (52) = 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a hel- 
ical groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with non-flammable light green, lac- 
quer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation 
is resistant to all cleaning solvents in accor- 
dance with “MIL-STD-202E, Method 215” and 
“IEC 60068-2-45". 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs1MQ = +100 ppm/°C, R>1MQ = 
+250ppm/°C_ * Absolute Maximum Dissi- 
pation at Tams = 70°C: 0.40W « Thermal 
Resistance, RtH: 200K/W * Maximum Con- 
tinuous Operating Voltage: 250V (DC or 
RMS) * Noise R < 1 MQ: Maximum 0.1 
uV/V * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C. 


SFR25 Type 1% Metal Film Fixed 
Resistors — .40 Watt 


5043ED Series 


Standard Resistor Values 


RoHS Compliant Parts Available 


10.0 46.4 118 280 619 1.24K 2.43K 4.64K 8.06K 16.9K 34.8K 68.1K 200K 432K 1.58M 
10.2 47.5 121 294 649 1.27K 2.49K 4.75K 8.25K 17.4K 35.7K 71.5K 210K 442K 1.60M 
11.0 49.9 124 301 665 1.30K 2.55K 4.87K 9.09K 18.2K 36.0K 75.0K 221K 464K 1.62M 
11.3 Sted 127 324 681 1.33K 2.67K 4.99K 9.53K 18.7K 37.4K 78.7K 226K 475K 1.65M 
as 53.6 133 332 698 1.40K 2.74K 5.10K 9.76K 19.6K 38.3K 82.5K 232K 499K 1.78M 
13.0 56.2 140 340 715 1.43K 2.87K 5.11K 10.0K 20.0K 39.2K 86.6K 243K 511K 1.80M 
15.0 57.6 150 348 750 1.47K 2.94K 5.23K 10.2K 20.5K 40.2K 88.7K 249K 562K 1.82M 
18.2 60.4 158 374 768 1.50K 3.01K 5.36K 10.7K 21.5K 41.2K 90.9K 255K 604K 1.96M 
oil 61.9 169 392 787 1.54K 3.09K 5.49K 11.0K 22.1K 42.2K 97.6K 270K 619K 2.00M 
20.0 62.0 178 402 806 1.58K 3.16K 5.60K 11.3K 24.3K 43.2K 100K 274K 634K 
215) 63.4 182 422 825 1.62K 3.24K 5.62K 11.5K 24.9K 45.3K 110K 280K 681K 
22.1 68.1 196 430 845 1.69K 3.32K 5.90K 11.8K 25.5K 46.4K 120K 294K 715K 
23.2 69.8 200 432 866 1.74K 3.48K 6.04K 12.1K 26.1K 47.5K 121K 301K 750K 
24.3 75.0 205 442 909 1.78K 3.57K 6.19K 12.4K 26.7K 49.9K 124K 309K 1.00M 
24.9 80.6 210 453 931 1.82K 3.65K 6.34K 12.7K 27.4K 51.1K 127K 324K 1.05M 
26.1 82.0 220 475 953 1.87K 3.74K 6.49K 13.0K 28.7K 53.6K 130K 332K 1.10M 
27.4 82.5 221 487 1.00K 1.91K 3.83K 6.65K 13.3K 29.4K 54.9K 140K 340K 1.15M 
33.2 88.7 232 499 1.05K 2.00K 3.92K 6.81K 13.7K 30.1K 56.0K 150K 348K 1.21M 
34.8 90.9 237 yh 1.07K 2.10K 4.02K 6.98K 14.0K 30.9K 56.2K 165K 365K 1.30M 
36.5 95.3 243 536 1.10K 2.15K 4.22K 7.5K 14.3K 31.6K 60.4K 169K 374K 1.43M 
39.2 100 249 562 1.15K 2.21K 4.32K 7.32K 15.0K 32.4K 61.9K 182K 392K 1.47M 
40.2 105 267 590 1.18K 2.32K 4.42K 7.50K 15.8K 33.2K 63.4K 191K 402K 1.50M 
43.2 110 274 604 1.21K 2.37K 4.53K 7.68K 16.2K 34.0K 64.9K 196K 422K 1.54M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.40 Wait, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 ~ 2.00MQ|} PPC(Value)YTR-ND = = = 22.50/M 19.20/M | SFR250000xxxxFR500 

.40 Waitt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 ~ 2.00MQ|} PPC(Value)YCT-ND 95 14.50 37.50 = — | SFR250000xxxxFR500 


SFR16S Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .50 Watt 5033Ep Series 


.075 (1.9) 


ee) — 
0.134 (3.4) al 


2.047 (52) 


(.5) Max. 


A homogeneous film of metal alloy is depos- 
ited on a high grade ceramic body. After a 
helical groove has been cut in the resistive 
layer, tinned connecting wires of electrolytic 
copper are welded to the end-caps. The resis- 
tors are coated with non-flammable light blue 
lacquer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

* Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs 200KQ = +100ppm/°C, R> 
200KQ = +250ppm/°C_ * Absolute Maximum 
Dissipation at Tame = 70°C: 0.50W « Ther- 
mal Resistance, Rt: 170K/W * Maximum 
Continuous Operating Voltage: 200V (DC or 
RMS) ¢ Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C 


Standard Resistor Values 


RoHS Compliant Parts Available 


10.0 47.5 100 301 590 1.05K 2.49K 4.99K 9.76K 17.8K 35.7K 73.2K 182K 499K 
10.7 48.7 121 309 604 1.21K 2.55K 5.11K 10.0K 18.2K 36.5K 75.0K 191K 549K 
20.0 49.9 124 324 665 1.24K 2.74K 5.23K 10.2K 18.7K 39.2K 82.5K 200K 562K 
22.1 $1.1 147 332 681 1.30K 2.80K 5.36K 11.0K 20.0K 40.2K 90.9K 220K 634K 
22.6 54.9 150 365 698 1.50K 3.01K 5.49K 12.1K 20.5K 41.2K 100K 221K 681K 
26.1 57.6 158 383 WAS) 1.58K 3.09K 5.62K 12.4K 22.1K 43.2K 105K 249K 806K 
27.4 60.4 162 390 750 1.65K 3.24K 5.90K 12.7K 23.7K 47.5K 110K 294K 820K 
28.0 63.4 191 392 787 1.69K 3.32K 6.49K 13.0K 24.3K 48.7K 115K 301K 931K 
30.1 64.9 200 402 806 1.82K 3.65K 6.81K 13.3K 24.9K 49.9K 121K 324K 1.00M 
33.2 68.1 221 432 825 1.96K 3.83K 6.98K 14.0K 25.5K 51.1K 124K 332K 1.02M 
35.7 75.0 226 475 866 2.00K 3.92K 7.50K 14.7K 26.7K 54.9K 150K 348K 1.07M 
37.4 76.8 249 499 909 2.21K 4.02K 8.20K 15.0K 28.0K 56.2K 154K 402K 1.10M 
38.3 82.5 267 511 953 2.26K 4.32K 8.25K 15.8K 30.1K 60.4K 158K 412K 1.21M 
39.2 90.9 274 549 1.00K 2.37K 4.53K 9.09K 16.2K 32.4K 68.1K 165K 432K 1.82M 
41.2 93.1 280 562 1.02K 2.43K 4.75K 9.53K 16.9K 33.2K 69.8K 169K 475K 2.00M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 ~ 2.00MQ| PPC(Value)XTR-ND = _ — 28.13/M 24.00/M | SFR16S000xxxxFR500 

.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 ~ 2.00MQ| PPC(Value)XCT-ND 1.09 16.68 43.13 _ — | SFR16S000xxxxFR500 


MRS25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 5o53mc Series 


Standard Resistor Values 


(256 (6.5) 


-098 SS 5) — >| .025 (0.63) Max. 


276 es 
2.047 (52) 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a hel- 
ical groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with a green, non-flammable lacquer, 
which provides electrical, mechanical and 
climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% »* Temper- 
ature Coefficien +50 ppm/°C_ »* Abso- 
lute Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 
0.60W * Thermal Resistance, RtH: 150K/W 
¢ Maximum Continuous Operating Voltage: 
350V (DC or RMS) * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 155°C 


RoHS Compliant Parts Available 


10.0 44.2 110 243 475 1.10K 2.67K 5.49K 12.1K 28.0K 78.7K 294K 750K 
qOs7, 46.4 121 249 499 1.21K 2.74K 5.90K 12.4K 30.1K 82.5K 301K 787K 
12.4 47.5 130 255 511 1.24K 2.94K 6.04K 13.0K 34.0K 90.9K 316K 806K 
13.3 49.9 137 267 549 1.30K 3.01K 6.19K 14.0K 39.2K 100K 324K 825K 
14.0 51.1 140 274 562 1.40K 3.16K 6.49K 14.3K 40.2K 121K 332K 931K 
15.0 54.9 143 280 576 1.50K 3.32K 6.81K 15.0K 41.2K 150K 348K 976K 
18.2 56.2 150 301 604 1.58K 3.40K 6.98K 16.9K 43.2K 162K 374K 1.10M 
20.0 60.4 154 316 619 1.62K 3.74K 7.15K 17.4K 44.2K 165K 392K 1.20M 
22.1 61.9 165 324 665 1.65K 3.92K 7.50K 18.2K 47.5K 182K 442K 1.50M 
23.7 71.5 169 332 681 1.69K 4.02K 7.68K 18.7K 48.7K 200K 475K 1.80M 
24.9 75.0 178 365 750 1.82K 4.22K 8.25K 19.1K 49.9K 221K 499K 2.00M 
27.4 78.7 182 392 768 2.00K 4.32K 8.66K 20.0K 51.1K 226K 511K 2.20M 
30.9 82.5 191 402 825 2.21K 4.64K 9.09K 21.0K 56.2K 243K 576K 
33.2 90.9 200 422 909 2.26K 4.75K 9.76K 22.1K 66.5K 249K 619K 
35.7 93.1 210 432 931 2.32K 4.99K 10.0K 24.9K 68.1K 255K 649K 
38.3 100 215 442 953 2.43K 5.11K 10.2K 26.7K 75.0K 267K 665K 
42.2 102 221 464 1.00K 2.49K 5.36K 11.3K 27.4K 76.8K 280K 681K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 ~ 2.20MQ | PPC(Value)ZTR-ND = = — __31.88/M__27.20/M_| MRS25000CxxxxxFRP0O 

.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 ~ 2.20MQ | PPC(Value)ZCT-ND 1.19 18.13 46.88 = —_| MRS25000CxxxxxFRP0O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PRO1 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 1 Watt 5073Nw Series rons Compliant Parts Available 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has 
been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. 


Standard Resistor Values 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 43K 180K 750K 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- ial 3.6 1 36 110 360 1.1K 3.6K 12K 47K 200K 820K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. ae, 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 15K 51K 220K 1.0M 
oe 1.3 4.3 13 43 130 430 1.3K 4.3K 16K 56K 240K 
Characteristics: 15 47 15 47 180 470 15K 4.7K 18K 62K 270K 
* Resistance Tolerance: +5% 256 1.6 Bal 16 51 160 510 16K 5.1K 20K 68K 300K 
+ Temperature Coefficient: +250 ppm/°C 096 (2.5) [*~ (6.5) “*|.025 (63) Max.’ 5.6 18 56 180 560 18K 56K 22K 82K 330K 
¢ Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 1.0W —— (a 2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 24K 91K 390K 
+ Thermal Resistance, Rrn: 135K/W 335 2.2 6.8 22 68 220 680 22K 68K 27K 100K 470K 
B i | 

«Maximum Continuous Operating Voltage: 350V (DC (8.5) 2.4 75 24 75 240 750 2.4K 7.5K 30K 120K 510K 

or RMS) 2.047 (52) 27 8.2 ei, 82 270 820 2.7K 8.2K 33K 130K 560K 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3.0 Oa 30 91 300 910 3.0K 9.1K 39K 150K 680K 

Value Pricing Mfg. 

Description Range 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-1TR-ND = = = 53.63/M 45.76/M | PRO100010xxxxxJR500 

1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-1CT-ND 1.74 26.54 68.63 = — | PR0O100010xxxxxJR500 


PRO2 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 2 Watt 5os3nw Series rons compliant Parts Available 


Standard Resistor Values 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has 


been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. 


A : 7 4 ‘ ‘ 1.0 3.0 8.2 24 68 200 560 1.8K 5.1K 15K 43K 150K 510K 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- 1 3.3 9.1 27 % 220 620 2.0K 5.6K 16K 47K 160K = 560K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45", 12 36 10 30 82 240 680 22K 62K 18K 51K 180K 620K 
ras 1.3 3.9 1 33 1 270 750 2.4K 6.8K 20K 56K 200K 680K 
Characteristics: 1394 16 43 12 36 100 300 820 27K 7.5K 22K 62K 220K 750K 
* Resistance Tolerance: +5% 153 (3.9) _[*~ (10) —*|.032 Pe) Max: 1.6 47 13 39 110 330 10K 30K 82K 24K 68K 240K 1.0M 
: ee a pneu eae C see Baw 18 54 15 43 120 360 11K 33K 94K 27K 75K 270K 
. = 4 
: Tharinsi:Feslzterce eacsiow ane ne are | 4 20 56 16 47 130 390 1.2K 36K 10K 30K 82K 300K 
; . : z ; eZ) 2.2 6.2 18 it 150 430 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 330K 
«Maximum Continuous Operating Voltage: 500V (DC or 2.047 (52 
RMS) << 2. (52) ——+| 24 6.8 20 56 160 470 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 390K 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C om 75 22 62 180 510 1.6K 4.7K 13K 39K 120K 470K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-2TR-ND _— _ = 104.25/M 88.96/M | PRO200020xxxxxJR500 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 ~ 1.0MQO, PPC(Value)W-2CT-ND. 3.02 46.11 119.25 _— — | PR0200020xxxxxJR500 


PRO3 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 3 Watt 5o93nw Series roxs compliant Parts Available 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the 


resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. The resistors are coated with a 


Standard Resistor Values 


4 + A + rave F Feeee 4 10 51 200 820 4.7K 16K 47K 160K 750K 
red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and oles protection. me encapsulation is resistant 42 56 220 1.0K 541K 18K 51K 200K 1.0M 
to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45". 15 62 240 1.1K 6.8K 20K 56K 220K 
Characteristics: 18 68 300 1.2K 7.5K 22K 62K 240K 

‘ ol 20 75 330 1.5K 8.2K 24K 75K 330K 
+ Resistance Tolerance: +5% 657 
.032 (.83) Max. 
* Temperature Coefficient: +250 ppm/°C : a Bs uo 390 Ass ues eds GPAs 360K 
* Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 3.0W 27 110 470 2.4K 11K 30K 100K 390K 
+ Thermal Resistance, Rtv: GOK/W 788 33 120 510 2.7K 12K 33K 120K 430K 
* Maximum Continuous Operating Voltage: 750V (DC or RMS) at (63) ps i a aS ae se ioe ee 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C : ‘ 2 2 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. By 100 500 1,000 5,000 Part No. 

3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) 10 ~ 1.0MQ PPC(Value)W-3JTB-ND _ = 81.60 151.47 135.15/M | PRO300020xxxxxJACOO 

3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Cut Tape 10 ~ 1.0MQ. PPC(Value)W-3JCT-ND 2.09 23.65 = —_— — | PRO300020xxxxxJACOO 


NFR25/NFR25H Type 5% Metal Film Fusible Resistors — 0.33 and 


0.5 Watt 


5063F and 5065F Series 
The resistors are coated with a grey, flame retardant lacquer which provides electrical, mechanical and climatic 75\—> o RoHS Compliant Parts Available 
protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” 6.5— { 2.5 Standard Resistor Values 
and “IEC 60068-2-45". t 7; 
nN nee 2.2 22 330 2.2K 
Features: Characteristics: @ 0.58 F 33 3.3 33 470 3.3K 
° Eusible feel ; oo a Resistarics Tolerance’ +5% ‘a7 47 47 680 4.7K 
. Perel oleae behavior (fusing time) . rl Dissipation at Tams = 70°C: NFR25: 0.33W; NFR25H: 68 6.8 100 68 6.8K 
. 
on ane le Beaet : : _ ne Pr 1.0 10 150 1.0K 10K 
* High stability, reliability and uniformity characteristics * Maximum Permissible Voltage: NFR25: 250V; NFR25H: 350V ; ag oD) ie Be 
* Suitable for protecting circuit boards and designs * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 2 d 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. by 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .22 ~ 15KO PPC(Value)ATR-ND 119.63/M  102.08/M | NFR250000xxxxxJR500 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 ~ 15KO. PPC(Value)ACT-ND 3.41 52.06 134.63 = — _ | NFR250000xxxxxJR500 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) | .22 ~ 15KQ PPC(Value)BTR-ND 170.63/M  145.60/M | NFR25HOOOxxxxxJR500 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 ~ 15KO. PPC(Value)BCT-ND 4.70 71.78 185.63 _— — | NFR25HOO0OxxxxxJR500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NFR01/02/03 Type 5% Metal Film High Power Fusible Resistors — 1, 2 and 3 Watt 


5073FM, 5083FM and 5093FM Series 


RoHS) 


commune 


® 


. 4 . Dimensions (mm) 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, 
mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents Type a |Bileclo E Standard Resistor Values 
in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. 
Features: * Fusible resistors ¢ Defined interruption behavior (fusing time) Su 22 10) “a BAD ALES 
p g NFRO1 /52 +1.5| 6.5/8.5 |2.5]0.58 +0.05 Cu. 
*Nonflammable lacquer ¢ High stability, reliability and uniformity characteristics 68 33 15 68 330 
* Suitable for protecting circuit boards and designs NFRO2 |52 +1.5/10.0/12.0/4.0| 0.8 +0.03 Cu. 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% »* Maximum Dissipation at 70°C: 1.0 47 22 100 470 
NFRO1: 1.0W; NFRO2: 2.0W; NFRO3: 3.0W »* Maximum Permissible Voltage: NFRO1: NFRO3 |63 +1.5/16.7/19.5|5.3] 0.8 +0.03 Cu. 15 6.8 33 150 680 
350V; NFRO2: 500V; NFRO3: 500V »* Temperature Coefficient: <+200ppm/°C 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No.* 5 100 200 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)CTR-ND 159.75/M 136.32/M | NFRO10000xxxxxJR500 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)CCT-ND 4.43 — 67.57 a 174.75 = — | NFRO10000xxxxxJR500 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)DTR-ND 258.75/M 220.80/M | NFRO20000xxxxxJR500 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)DCT-ND 6.94 — 105.85 _— 273.75 — — | NFRO20000xxxxxJR500 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) | .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)ETB-ND = = — 444.80 825.66 736.70/M 667.20/M | NFRO30000xxxxxJACOO 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 ~1.0KQ | PPC(Value)ECT-ND 10.72 121.26 NFRO30000xxxxxJACOO 


* For complete part number, substitute Digi-Key value from Standard Resistor Value Chart for (Value). 


1% and 5% Cemented Wirewound Resistors 


RoHS Compliant Parts Available 


The resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic rod. Metal caps are pressed over the ends A Max. B Max. 
of the rod. The ends of the resistance wire and the leads are connected to the caps by welding. Tinned copper-clad iron leads Type (mm) (mm) 
with poor heat conductivity are employed permitting the use of relatively short leads to obtain stable mounting without overheating PACO1 10 43 
the solder joint. The resistor is coated with a green silicon cement which is not resistant to aggressive fluxes. The coating is non- 
flammable, will not drip even at high overloads and is resistant to most commonly used cleaning solvents, in accordance with PAGO ar _ 
MIL-STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. PACOS 23 75 
Characteristics: ACOt 10 43 
PAC: « Resistance Tolerance: +1% »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Rated Dissipation at TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Maximum Permissive Body Temperature: 275°C. ACO3 13 5.5 
AC: ¢ Resistance Tolerance: +5% * Temperature Coefficient: <10Q +600ppm/°C, >100-80/+140ppm/°C_ * Rated Dissipation at ACOS 17 75 
TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W, 7W * Operating Temperature Range: -40°C ~ 200°C »* Maximum Permissive Body Temperature: ACO7 25 75 
350°C 
1% PPC(X)D Resistance Values 5% PPC(X)W Resistance Values 
1W 3W SW 1W 3W 5W 7W 
10 27.0 500 10 27.0 500 10 27.0 500 8.2K 10 27.0 470 10 27.0 470 10 27.0 470 6.2K 10 27.0 470 6.2K 
13 30.0 560 13 30.0 560 13 30.0 560 9.1K 13 30.0 500 5S) 30.0 500 13 30.0 500 6.8K 13 30.0 500 6.8K 
15 33.0 620 15 33.0 620 15 33.0 620 10.0K 15 33.0 560 15 33.0 560 15 33.0 560 7.5K 15 33.0 560 7.5K 
20 36.0 680 20 36.0 680 .20 36.0 680 .20 36.0 620 .20 36.0 620 20 36.0 620 8.2K 20 36.0 620 8.2K 
25 39.0 750 25 39.0 750 725 39.0 750 24 39.0 680 .24 39.0 680 24 39.0 680 9.1K 24 39.0 680 9.1K 
-30 47.0 820 30 47.0 820 .30 47.0 820 .30 43.0 750 .30 43.0 750 30 43.0 750 10.0K 30 43.0 750 10.0K 
33 50.0 910 33 50.0 910 33 50.0 910 33 47.0 820 33 47.0 820 33 47.0 820 33 47.0 820 11.0K 
A7 56.0 1.0K AT 56.0 1.0K A7 56.0 1.0K A7 50.0 910 47 50.0 910 A7 50.0 910 AT 50.0 910 12.0K 
50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K | 13.0K 
ah) 7.0) 1.2K a7) 75.0 1.2K 3h) 75.0 1.2K Ff) 68.0 1.1K 6) 68.0 1.1K wD) 68.0 1.1K gh) 68.0 1.4K | 15.0K 
1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 
ales) 100 1.8K 1.5 100 1.8K es) 100 1.8K Wes) 82.0 1.5K 1) 82.0 1.5K io) 82.0 1.5K 1.5) 82.0 1.5K 
2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 
3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 
3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 
47 180 47 180 2.7K 47 180 2.7K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 
5.0 200 5.0 200 3.0K 5.0 200 3.0K 5.0 200 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 
Ties) 220 75) 220 3.6K 5) 220 3.6K US 220 >) 220 3.0K 5) 220 3.0K 75) 220 3.0K 
10.0 250 10.0 250 3.9K 10.0 250 3.9K 10.0 240 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 
12.0 270 12.0 270 4.7K 12.0 270 4.7K 12.0 270 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 
15.0 300 15.0 300 5.0K 15.0 300 5.0K 15.0 300 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 
18.0 330 18.0 330 18.0 330 5.6K 18.0 330 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 
20.0 360 20.0 360 20.0 360 6.2K 20.0 360 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 
22.0 390 22.0 390 22.0 390 6.8K 22.0 390 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 
25.0 470 25.0 470 25.0 470 7.5K 24.0 430 24.0 430 24.0 430 5.6K 24.0 430 5.6K 
Value Watt- |Res.| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Mfg. 
Type Range (9) age |Tol.| Part No.* & 200 500 Part No.* 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
PACO1 10 ~ .75, 1.0K ~ 2.5K PPC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 | PPC1D(Value)TB-ND = 420.00 358.40/M 324.80/M PAC10000xxxxFA1000 
1.0 ~ 910 1 1% | PPC1D(Value)CT-ND 11.02 168.20 232.00 | PPC1D(Value)TB-ND _— 420.00 358.40/M 324.80/M PAC10000xxxxFA1000 
10 ~ .75, 1.0K ~ 5.0K PPC3D(Value)CT-ND 16.91 258.10 — | PPC3D(Value)TB-ND 288.75 492.80 446.60/M 400.40/M PAC30000xxxxFACO00 
BAGO 1.0 ~ 910 3 1% PPC3D(Value)CT-ND 14.63 223.30 — | PPC3D(Value)TB-ND 281.25 480.00 435.00/M 390.00/M PAC30000xxxxFACO00 
-10 ~ .75, 1.0K ~ 10.0K PPC5D(Value)CT-ND 16.72 255.20 — | PPC5D(Value)TB-ND 330.00 563.20 510.40/M 457.60/M PAC50000xxxxFACO00 
PACOS 1.0~910 5 | 1% | ppcsp(Value)CT-ND 16.72 255.20 — | PPC5D(Value)TB-ND 322.50 550.40 498.80/M _—_447.20/M__| PAC50000xxxxFAC000 
-10 ~ .75, 1.0K PPC1W(Value)CT-ND 7.41 113.10 156.00 | PPC1W(Value)TB-ND = 292.50 249.60/M 226.20/M AC0100000xxxJA100 
ACO1 1.0 ~ 910, 1.1K ~ 1.8K 1 5% | PPC1W(Value)CT-ND 7.79 118.90 164.00 | PPC1W(Value)TB-ND _— 292.50 249.60/M 226.20/M AC0100000xxxJA100 
2.0K ~ 2.4K PPC1W(Value)CT-ND 8.46 129.05 178.00 | PPC1W(Value)TB-ND = 318.75 272.00/M 246.50/M AC0100000xxxJA100 
10 ~ .75 PPC3W(Value)CT-ND 9.60 146.45 — | PPC3W(Value)TB-ND 180.00 307.20 278.40/M 249.60/M AC0300000xxxJAC100 
ACO3 1.0 ~ 910 3 5% | PPC3W(Value)CT-ND 9.12 139.20 — | PPC3W(Value)TB-ND 172.50 294.40 266.80/M 239.20/M AC0300000xxxJAC100 
1.0K ~ 5.0K PPC3W(Value)CT-ND 8.74 133.40 — | PPC3W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/M 312.00/M AC0300000xxxJAC100 
10 ~ .75 PPC5W(Value)CT-ND 12.54 191.40 — | PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/M AC0500000xxxJAC100 
ACO5 1.0 ~ 1.0K 5 5% | PPC5W(Value)CT-ND 9.79 149.35 — | PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/M AC0500000xxxJAC100 
1.1K ~ 10.0K PPC5W(Value)CT-ND 12.92 197.20 — | PPC5W(Value)TB-ND 247.50 422.40 382.80/M 343.20/M AC0500000xxxJAC100 
10 ~ .75 PPC7W(Value)CT-ND 16.63 253.75 — | PPC7W(Value)TB-ND 264.38 451.20 408.90/M 366.60/M AC0700000xxxJAC100 
ACO7 1.0 ~ 910 a 5% | PPC7W(Value)CT-ND 13.40 204.45 — | PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/M 356.20/M AC0700000xxxJAC100 
1.0K ~ 15.0K PPC7W(Value)CT-ND 13.02 198.65 — | PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/M 356.20/M AC0700000xxxJAC100 


* For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A oars Dale WSL Power Metal Strip® SMT Resistors 


Features: 

Temperature Short 
¢ Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching Coefficient Time 
and linear power supplies, instruments and power amplifiers * All welded construction » Solid Series ppm/c Overload 
metal iron-chrome (nickel chrome on WSL3921 and WSL5931) or manganese-copper alloy 
resistive element with low TCR (<20 ppm/°C)_ * Very low inductance 0.5nH ~ 5nH » Excellent WSLO0603 +75 
frequency response to 50MHz * Low thermal EMF (<3yV/°C) WSLO805 +75 
Specifications: * Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C »* Thermal Shock: -55°C ~ 0020/ #275 
150°C, 1000 cycles, 15 minutes at each extreme * Load Life: 1000 hours at 70°C, 1.5 hours ss 
“ON”, 0.5 hours “OFF” WSL1206 -0030 ~ .0040/ +150 

= -0050 ~ .0060/ +110 
Dimensions — mm OO Me cenit 
Series Value Range L w H T -0010 ~ .0020/ +275 
WSLO0603 All Listed Val 1.52 0.76 330 381 WSL2010 sPOSO = 008 +180 
delish ; 2 : : Fig. 2 NEW! .0050 ~ .0060/ +110 Bx 
WSLO0805 All Listed Values 2.03 1.27 -330 381 .0070 ~ .500/ +75 Rated Power 
WSL1206 All Listed Values 3.20 1.60 -635 508 .0010 ~ .0020/ +275 for 5 Seconds 
Waele .0010 ~ .0060 5.08 2.54 635 1.47 WSL2512 0030 ~ .0040/ +150 
0079 ~ 500 5.08 2.54 635 508 see 
-0070 ~ .50/ +75 
-0010 ~ .0040 6.35 3.18 -635 2.21 
wsl2512 0050 ~ .0060 6.35 3.18 635 1.19 Wele5i6 ch 
.0079 ~ .500 6.35 3.18 635 762 WSL3921 -00030 ~ .00050/ +175 
0010 ~ .0040/ +75 
WSL2816 All Listed Values tA 4.20 -635 1.57 
z -00020/ +225 
WSL3921 All Listed Values 10.01 5.20 5 2.00 WSLS5931 0030 ~ .00050/ #175 
WSL5931 All Listed Values 15.01 7.75 5 4.00 0010 ~ .0030/ +75 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
WSL0603, 1%, WSLJ WSLO0805, 1%, WSLA WSL1206, 1%, WSLC 
01 02 .033 01 03 08 002 006 .01 03 .06 10 
015 022 .05 015 033 10 003 007 015 .033 07 aS 
016 025 .051 02 04 15 004 .008 02 04 .08 20 
018 .03 au 025 05 .20 -005 .009 025 05 .09 
Resistance Values Resistance Values 
WSL2010, 1%, WSLE WSL2512, 1%, WSLG 
001 .006 015 04 .09 25 001 006 015 04 .09 25 
002 .007 02 .05 10 .30 002 .007 02 .05 10 .30 
-003 .008 025 .06 ali! 33 .003 008 025 06 15 .33 
004 .009 .03 .07 15 40 004 .009 .03 .07 aca 40 
005 01 033 08 20 50 .005 01 033 08 20 50 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
WSL2816, 1%, WSLK WSL3921, 1%, WSLM WSL5931, 1%, WSLN 
01 018 025 04 06 068 08 0003 002 0002 001 
012 019 03 047 062 07 082 0005 -003 ina ie 
015 02 033 05 065 075 4 -001 100s doe us 
Power Value Cut Tape 
Rating Range i- Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Description (Ww) (Q) Part No.+ 1 10 50 Part No.+ Qty. Pricing 
~ | | i | | i 
WSL0603, 1%, WSLJ 4 01 ~ .051 WSLJ-(Value)CT-ND NEW! 1.02 8.67 38.25 WSLJ-(Value)TR-ND NEW! 5,000 320.00/M 
al WSLJ-(Value)CT-ND NEW! 82 6.97 30.75 WSLJ-(Value)TR-ND NEW! 5,000 256.00/M 
WSL0805, 1%, WSLA 425 01 ~ .05 WSLA-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 320.00/M 
.08 ~ .20 WSLA-(Value)CT-ND 82 6.97 30.75 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 256.00/M 
002 ~ .009 WSLC-(Value)CT-ND 1.57 13.35 58.88 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 496.00/M 
WSL1206, 1%, WSLC 25 .01 ~ .06 WSLC-(Value)CT-ND 1:12 9.52 42.00 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 352.00/M 
.07 ~ .20 WSLC-(Value)CT-ND 92 7.82 34.50 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 288.00/M 
001 ~ .004 WSLE-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 608.00/M 
1 WSL2010, 1%, WSLE 5 005 ~ .009 WSLE-(Value)CT-ND 1.82 15.47 68.25 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 576.00/M 
01 ~ .06 WSLE-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 400.00/M 
.07 ~ .50 WSLE-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 336.00/M 
001 ~ .004 WSLG-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 624.00/M 
WSL2512, 1%, WSLG 1.0t 005 ~ .009 WSLG-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 592.00/M 
.01 ~ .06 WSLG-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 400.00/M 
.07 ~ .50 WSLG-(Value)CT-ND 1:12 9.52 42.00 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 352.00/M 
.01 ~ .068 WSLK-(Value)CT-ND NEW! 1.66 14.07 62.06 WSLK-(Value)TR-ND NEW! 5,000 523.00/M 
WSL2816, 1%, WSLK 2 
07 ~.1 WSLK-(Value)CT-ND NEW! 1.46 12.41 54.75 WSLK-(Value)TR-ND NEW! 5,000 461.00/M 
WSL3921, 1%, WSLM 3.0 -0003 ~ .004 WSLM-(Value)CT-ND NEW! 2.77 23.55 103.88 WSLM-(Value)TR-ND NEW! 3,000 880.00/M 
2 
WSL5931, 1%, WSLN 5.0 0002 ~ .003 WSLN-(Value)CT-ND NEW! 3.27 27.80 122.63 WSLN-(Value)TR-ND NEW! 1,500 1040.00/M 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). t+ For values above .1Q, derate linearly to 80% rated power at .50. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1884 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Dale WSL High Power, Power Metal Strip® SMT Resistors DigiReel 
Features: 
* Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, c Temperature - Shon 
instruments, and power amplifiers * Specially selected and stabilized materials allow for high power ratings (2x standard WSL Series Coefficient ppm/°C Time Overload 
rating) * All welded construction * Very low inductance 0.5nH ~ 5nH « Excellent frequency response to 50MHz * Low thermal WSL0603-18 475 
EMF (<3yV/°C) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C 
WSL0805-18 +75 
Dimensions — (mm) 7 
Series Value Range L W H T WSL1206-18 peal ae 5x 
WSLO0603-18 All Listed Values 1.52 0.76 -330 -381 - a: Rated Power 
WSL0805-18 All Listed Values 2.03 127 330 381 .0010/+275 far'& Secarids 
WSL1206-18 All Listed Values 3.20 1.60 635 -508 WSL2010-18 .0060/+110 
0010 ~ .0060 5.08 2.54 635 1.47 a 
WeleN10718 0070 - 500 5.08 254 “635 508 ee 
WSL2512-18 -009 6.35 3.18 635 762 WSL2512-18 0090/+75 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Value 
WSLO603-18, 1%, WSLL WSLO805-18, 1%, WSLB WSL1206-18, 1%, WSLD WSL2010-18, 1%, WSLF WSL2512-18, 
015 03 05 01 03 05 20 .005 03 .001 .008 02 033 08 .20 Tec Wsth 
02 .033 all 02 .033 10 .006 04 .006 1 025 .04 10 50 009 
025 04 025 04 AS .009 05 .007 015 03 05 lls : 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description (Ww) (0) Part No.¢ 1 10 50 | Part No.¢ Qty. 2,000 4,000 5,000 10,000 12,000 
WSL0603-18, 1%, WSLL 2 015 ~ .1 WSLL-(Value)CT-ND NEW! 1.32 11.22 49.50 | WSLL-(Value)TR-ND NEW! | 5,000 = = 416.00/M 390.00/M _ 
WSLO805-18, 1%. WSLB 05 .01~.05 | WSLB-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 | WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = = 416.00/M 390.00/M = 
AD : -10~.20 | WSLB-(Value)CT-ND 1.06 9.01 39.75 | WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = = 333.00/M 312.00/M _ 
WSL1206-18, 1%. WSLD 5 .005 ~ .009 | WSLD-(Value)CT-ND 1.91 16.19 71.44 | WSLD-(Value)TR-ND. 4,000 = 603.00/M = = 528.00/M 
ean i .03~.05 | WSLD-(Value)CT-ND 1.45 12.28 54.19 | WSLD-(Value)TR-ND 4,000 = 456.00/M = = 399.00/M 
001 WSLF-(Value)CT-ND 2.50 21.21 93.56 | WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 792.00/M = = 693.00/M 
WSL2010-18, 1%. WSLE 10 .006 ~ .008 | WSLF-(Value)CT-ND 2.37 20.15 88.88 | WSLF-(Value)TR-ND 4,000 _ 752.00/M = = 658.00/M 
aes ' .01~.05 | WSLF-(Value)CT-ND 1.65 13.98 61.69 | WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 520.00/M = = 455.00/M 
08 ~.50 | WSLF-(Value)CT-ND 1.40 11.86 52.31 | WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 440.00/M = = 385.00/M 
WLS2512-18, 1%, WSLH 2.0 009 WSLH-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 | WSLH-(Value)TR-ND 2,000 768.00/M = = 672.00/M = 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! WSLP Very High Power, Power Metal Strip® SMT Resistors 


Features: ¢ Very high power to footprint size ratio * Ideal for all types of current sensing and pulse applications including switching 


and linear power supplies, instruments, power amplifiers and shunts »¢ All welded construction ¢ Solid metal nickel-chrome or 
Manganese-copper alloy resistive element with low TCR (<20ppm/°C) * Very low inductance 0.5nH ~ 5nH « Excellent frequency 


Resistance Values 


i@Reel” 


response to 5OMHz « Low thermal EMF (<3yV/°C) Specifications: * Operating Temperature range: -65°C ~ 170°C * Tempera- {805 OS Ws 
ture Coefficient: +75ppm/°C_* Short Time Overload: 5X Rated Power for 5 Seconds 01 02 05 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description (WwW) (Q) [e Ww T H Part No.t u 10 50 | Part No.¢ 4,000 
WSL1206, 1%, WSLP 1 005 3.2 1.6 -635 -508 WSLP-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13} WSLP-(Value)TR-ND 592.00/M 
Aeics .01 ~ .05 3.2 1.6 -635 -508 WSLP-(Value)CT-ND 1.27. 10.80 47.63} WSLP-(Value)TR-ND 400.00/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! WSLT High Temperature, Power Metal Strip® 


SMT Resistors 


Features: « Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments and 


Digi@Reel” 


Resistance Values 


power amplifiers * Specially selected and stabilized materials allow for high temperature derating (to 275°C) * All welded construction » Solid metal nickel- 01 02 Ail a3) 
chrome alloy resistive element with low TCR (<20 ppm/°C) * Very low inductance (<5nH) * Excellent frequency response to 50MHz * Low thermal EMF 
(<3yV/°C) Specifications: « Operating Temperature Range: -65°C ~ 275°C * Inductance: <5nH »* Temperature Coefficient: +75ppm/°C 015 05 2 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description (Ww) (Q) [b WwW u H Part No.+ 1 10 50 Part No.+ 2,000 
WSL2512, 1%, WSLT 1 .01 ~ .05 6.35 3.18 635 -762 WSLT-(Value)CT-ND 1.42 12.07 53.25| WSLT-(Value)TR-ND 448.00/M 
aie 1~5 6.35 3.18 635 -762 WSLT-(Value)CT-ND 1.25 10.58 46.69} WSLT-(Value)TR-ND 392.00/M 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
WSC Wirewound SMT Resistors Reel” Operating | Temperature | Short 
asia iat Resistance Values Temperature Coefficient Time 
esistance Values i 0 
WSCO1/2, 1% WSCA WSC4527, 1%, WSCC Features: Series Range ppm/"C Overload 
na 410 40 400 20K * All welded construction »* Molded encapsulation wscot/2 ~65°C ~ 175°C +50 
i 20 20 400 a «Wraparound terminations « Excellent stability at different -500/+90 
2.0 e environmental conditions * Superior surge capability WSC2515 -65°C ~ 275°C 1.00 ~ 100/+50 
4.99 5.0 50 1.0K 500 ~ 2.0K0/+20 on 
Dimensions — (mm) 1 on ae Rated Power 
Resistance Values Resistance Values S “65°C. 975° 00 ~ 5.00/# 
WSC2515, 1%, WSCB WSC6927, 1%, WSCD Series [LW A T WebASz7' | “85° ~ 275°C | ron.= ai0Kayaag | 105 Seconds 
Wwsco1/2 5.08 2.44 1.02 3.18 
50 50 100 50 100 wsc2515 | 635 | 279 | 1.14 3.81 Praeuead 
1.0 10 1.0K 1.0 1.0K wsc4527 | 1156 | 4.24 | 254 | 6.98 eee 2 | ee cana jee 
2.0 50 2.0K 10 wsce927 | 17.53 | 7.11 | 254 6.98 100 ~ 1.0K0/+20 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description (W) (0) Part No.¢ al 10 50 Part No.¢ ty. 725 1,200 2,000 
WSC01/2, 1%, WSCA a 1.0 ~ 4.99 WSCA-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 WSCA-(Value)TR-ND 2,000 _ = 768.00/M 
50 WSCB-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 _ = 816.00/M 
WSC2515, 1%. WSCB 10 1.0~10 WSCB-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = = 608.00/M 
nes 3 50 ~ 100 WSCB-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = _ 784.00/M 
1.0K ~ 2.0K WSCB-(Value)CT-ND 3.22 27.37 120.75 WSCB-(Value)TR-ND. 2,000 = = 1024.00/M 
1.0 WSCC-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 — 1020.00/M — 
3 2.0 ~ 20 WSCC-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 — 760.00/M = 
WSC4527, 1%, WSCC 20 50 ~ 400 WSCC-(Value)CT-ND 2.82 23.97 105.75 | WSCC-(Value)TR-ND 1200 = 1120.00/M = 
1.0K ~ 2.0K WSCC-(Value)CT-ND 3.82 32.47 143.25 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 = 1520.00/M = 
e 50 ~ 1.0 WSCD-(Value)CT-ND 4.22 35.87 158.25 WSCD-(Value)TR-ND 725 1522.50 _ _ 
WSC6927, 1%, WSCD 3.0 40 ~ 1.0K WSCD-(Value)CT-ND 3.72 31.62 439.50 | WSCD-(Value)TR-ND 725 1341.25 = = 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Dale WSR Power Metal Strip® SMT Resistor 


Digi@Reel° 


Ti Coeffici hort Ti - Fi Features: * Molded high temperature encapsulation * Improved 
Seri ‘emperature aa iclent Shor ad Dimensions — mm thermal management incorporated into design * Ideal for all 
w eres (ppm/*C) verlog Series | Value Range L Ww H Tr types of current sensing, voltage division and pulse applications 
ao wsr2 -0010 ~ .0090/+110 5X Rated Power including switching and linear power supplies, instrumentation, 
010 ~ 1.00/+75 for 5 Seconds WSR2 |All Listed Values} 11.56 | 6.98 2.41 2.54 and power amplifiers * All welded construction * Solid metal 
-0010 ~ .0090/+110 4X Rated Power ; Nickel-Chrome or Manganese-Copper alloy resistive element 
te ~~ R WenS sone = a0 we Reconds WSRS | All Listed Values] 11.56 | 6.98 | 2.41 | 2.54 | with low TCR (<20 ppm/*C) Very low inductance 0.5nH ~ 5nH 
LE, ‘ ae + lated Power i * Excellent frequency response to 50MHz » Low thermal EMF 
MAS WSR5 010 ~ .30/£75 for 5 Seconds WSRS |All Listed Values| 11.56 | 6.98 2.41 2.54 (<SuV/°C) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 275°C 
WSR2, 1%, WSRA Resistance Values WSR3, 1%, WSRB Resistance Values NEW! WSRS, 1%, WSRC Resistance Values NEW! 
.001 .006 015 04 .09 .30 1.0 .001 .006 015 04 ale) 001 006 .015 04 09 3 
002 .007 02 .05 10 33 002 .007 02 05 .20 002 .007 02 .05 ell 
.003 .008 025 .06 he) 40 .003 .008 025 .07 003 .008 .025 06 15 
004 .009 .03 .07 20 50 004 .009 03 .09 004 .009 03 .07 we 
005 .01 033 .08 P45) ahs) 005 01 .033 10 005 01 .033 08 225 
Power Rating) Value Range | Digi-Key Pricing Reel | Digi-Key Tape and Reel Pricing Vishay 
Description (W) (Q) Part No.0 1 10 50 | Qty. | Part No.0 1,500 6,000 Part No. 
.001 ~ .004 | WSRA-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 | 1,500 | WSRA-(Value)TR-ND 980.00/M 784.00/M_ | WSR2xxxxxFEA 
WeRstisn Wane ag .005 ~ 009 | WSRA-(Value)CT-ND 2.32 19.72 87.00 | 1,500 | WSRA-(Value)TR-ND 920.00/M 736.00/M | WSR2xxxxxFEA 
ia " .01 ~ .09 WSRA-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 | 1,500 | WSRA-(Value)TR-ND 760.00/M 608.00/M | WSR2xxxxxFEA 
-10 ~ 1.0 WSRA-(Value)CT-ND 1.72 14.62 64.50 | 1,500 | WSRA-(Value)TR-ND 680.00/M 544.00/M_| WSR2xxxxxFEA 
.001 ~ .004 | WSRB-(Value)CT-ND 2.52 21.42 94.50 | 1,500 | WSRB-(Value)TR-ND 1000.00/M 800.00/M | WSR8xxxxxFEA 
WSR3, 1%, WSRB 3.0 .005 ~ .009 | WSRB-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 | 1,500 | WSRB-(Value)TR-ND 960.00/M 768.00/M | WSR8xxxxxFEA 
Nee i .01 ~ .09 WSRB-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 | 1,500 | WSRB-(Value)TR-ND 780.00/M 624.00/M_ | WSR8xxxxxFEA 
-10 ~ .20 WSRB-(Value)CT-ND 1.77 15.05 66.38 | 1,500 | WSRB-(Value)TR-ND 700.00/M 560.00/M_| WSR8xxxxxFEA 
.001 ~ .004 | WSRC-(Value)CT-ND NEW! 5.27 44.80 197.63 | 1,500 | WSRC-(Value)TR-ND NEW! 2100.00/M 1680.00/M | WSR5xxxxxFEA 
.005 ~ .009 | WSRC-(Value)CT-ND NEW! 4.87 41.40 182.63 | 1,500 | WSRC-(Value)TR-ND NEW! 1940.00/M 1552.00/M_ | WSR5xxxxxFEA 
WSRS, 1%, WSRC 5.0 
Tata 7 .01 ~ .09 WSRC-(Value)CT-ND NEW! 4.07 34.60 152.63 | 1,500 | WSRC-(Value)TR-ND NEW! 1620.00/M 1296.00/M | WSR5xxxxxFEA 
A1~.3 WSRC-(Value)CT-ND NEW! 3.67 31.20 137.63 | 1,500 | WSRC-(Value)TR-ND NEW! 1460.00/M 1168.00/M_ | WSR5xxxxxFEA 
4 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
. . . — - 
NEW! WSH2818 Power Metal Strip® High Power (5W) SMT Resistors DigiReel 
Features: * Improved thermal management incorporated into design Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments and 
~~ power amplifiers * All welded construction * Solid metal Nickel-Chrome or Manganese-Copper alloy resistive element with low TCR (<20 ppm/°C) * Very low inductance (<5yH) « Excellent frequency response to 
I: Ww . 50MHz * Low thermal EMF (<3y1V/°C) * Inductance: <5nH * Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C »* Maximum Continuous Current: (P/R)"/2 Amps 
eA, Value Dimensions - mm WSL2818, 1%, WSHA Resistance Values 
E> Series Range (0) L WwW H T .001 004 .007 01 025 .04 07 sl 
T 001 ~.005| 71 | 46 | 1.143] 3.18 002 005 008 015 03 05 08 
Hy wst2818 | “oop 1 | 71 | 46 | 813 | 3.18 003 006 009 02 033 06 09 
ermal ort Time oa ‘ower falue igi-Key ricing ‘eel | Tape & Reel Pricing§ | Vishay 
TCR Th I Short Ti Load Pr Vali Digi-K Prici Reel | Tape & Reel Pricing§ | Vish 
Series (ppm/°C) Shock Overload Life Description Rating (W) | Range (0) | Part No.0 10 50 Qty. 3,500 7,000 | Part No. 
Wsnae1g | 0010 ~ 0050/20 Traod eles” 4X Rated Power | "00h at 70°C.) wstosig, 1%, WSHA] 5 001~.1 | WSHA-(Value)CT-ND 4.77 40.55 178.88 | 3,500| 1520.00/M_ 1425.00/M | WSH2818:0cxxFEA 
0060~ 19/275 | 45'min/extreme| fOF5 Seconds | g.5h “OFF” 0 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


WSL3637 Power Metal Strip® 4 Terminal SMT Resistors 


Digi@ Reel” 


WSL3637, 1%, WSLI Resistance Values Features: « Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments, and 
T nu 003 007 power amplifiers * All welded construction * Low thermal EMF (<3yV/°C) * Very low inductance 0.5nH ~ SnH « Excellent frequency response to SOMHz 
= a 004 008 Specifications: * Temperature Coefficient: s50ppm/°C * Short Time Overload: 5X rated power for 5 seconds » Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C 
N ie 005 009 Power Value Digi-Key Pricing Reel | Tape & Reel Pricing§ | Vishay 
ae a 006 01 Description Rating (W)| Range (Q) | Part No.0 1 10 50 | Qty. | 4,000 8,000 | Part No. 

.003 ~ 004 | WSLI-(Value)CT-ND 2.12 18.02 79.50 | 4,000) 672.00/M 630.00/M | WSL3637xxxxxFEA 

Dimensions - mm WSL3637, 1%, WSLI 3.0 .005 ~ .009 | WSLI-(Value)CT-ND 2.02 17.17 75.75 | 4,000) 640.00/M 600.00/M | WSL3637xxxxxFEA 

Series Value Range L WwW H T 01 WSLI-.01CT-ND 1.42 12.07 53.25 | 4,000} 448.00/M 420.00/M | WSL3637xxxxxFEA 
WSL3637_| All Listed Values 9.14 9.40 635 2.18 0 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


CSM High Precision Bulk Metal® Foil Current 
Sensing, Power Metal Strip SMT Resistors 


Gana 
NEW! visHAY. Foil Resistors 


CSM2512 Resistance Values 


The CSM Series of low value current sense resistors provides power and precision in a four terminal, surface mount configuration. Its all- 


SS It R i 005 05 welded construction is made up of a Bulk Metal® resistive element with plated copper terminations. 

> oA 1y Ey Eo Io o1 1 Features: © Thermal EMF: 3yV/°C * Four Terminal (Kelvin) Design: allows for precision accurate measurements 

Ty NS WwW Vv z sd Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C, 25°C Ref. * Maximum Weight: 0.09 grams 

Resistance Dimensions - mm Power Rating | Toler- | Max. Max. Temp. Resist. Digi-Key Price Each Vishay 
Series Range (0) L Ww H T A B Series @70°C ance |Current | Coefficient Range Part No.0 1 25 100 | Part No. 

4 a 0050 Y1487-.005-ND 5.56 4.82 3.43 | Y14870RO0500B9W 
csmasig | 005 | 635 | 3.175 | 0.635 | 1.194 | 0.762 | 0.635 | | CSM2512 Wo] #O-1% | TBA | 15 ppM/°C Tot 4a | v1487-(Value)-ND 5.25 4.55 3.24 | Y1487xxxxxxxBQW 
ini 635 SCE il cca ice sal Rae aR For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


VCS1625Z Bulk Metal® Z-Foil Ultra High Precision, Current Sensing, SMT Resistors 


The Z-Foil technology provides a significant reduction of the resistive component's sensitivity to ambient temperature variations (TCR) and applied 
power changes (PCR). Designers can now guarantee a high degree of stability and accuracy in fixed-resistor applications using solutions based 
on Vishay’s revolutionary Z-Foil technology. Model VCS1625Z is a surface mount chip resistor designed with four pads for Kelvin connection. It 
provides performance capabilities far greater than other resistor technologies can supply in a product of comparable size. 

Features: * Non-inductive, non-capacitive design * Non hot spot design 

Performance Specifications: * TCR: +0.05ppm/°C typical (0°C ~ 60°C); +0.2ppm/°C typical (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) * PCR: Sppm/° at rated power » Load Life 
Stability: 0.02% @ 70°C, 2,000 hours at rated power » Electrostatic Discharge (ESD): above 25,000V * Short Time Overload: < 0.005% » Power Rating: 1W @ 
70°C on alumina substrate (0.5W on FR4 PCB) » Thermal Shock 5 x (-65°C ~ 150°C): +0.005% (S0ppm) * Low Temp. Operation: 0.005% (S0ppm) * Short Time 
Overload: +0.005% (SOppm) » Load Life 2,000h @ 70°C (rated power on ceramic PCB): +0.02% (200ppm) * Rise Time: 1ns without ringing * Current Rating: 5A 
max. * Current Noise: < -40dB « Voltage Coefficient: < 0.1 ppm/V * Non-inductive: < 0.08yH 

Applications: * Military * Medical * Automatic test equipment (ATE) Airborne (in heads-up display systems) » High precision instrumentation » Electron beam 
recording equipment » Electron microscopes ¢ Current sensing applications * Forced balance electronic sales * Applications that require superior frequency stability 


Bottom View 


Top View 
Side View 


Sai 


‘ le Bimenslons ml Power Rating | Toler- | Max. Res. TCR (Typ.) and Digi-Key Price Each Vishay 
Series Value L H WwW A B Series @70°C ance |Current | Value Max. Spreadt Part No. 1 25 100 Part No. 
ves16257 050 6.35 4.06 ae 2.03 1.02 VCS1625Z 1W 1.0% | 5A 0.50 + 0.2 + 2.8 ppm/°C Y1607-.5-ND 11.23 933 7.17 Y16070R50000F9W 
: + (-55°C ~ 125°C, 25°C) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1886 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SMR1D and SMR3D High Precision Bulk Metal® Foil 


NEW! _sVISHAY. Foil Resistors ‘ : . : . 
Molded SMT Resistors with Flexible Terminations 


The SMRxD is a precision molded surface mountable resistor offering all of the elements of precision; including low TCR, 
tight tolerance, long term stability, low noise, low thermal EMF, and non-measurable voltage coefficient. It utilizes the Bulk 
Metal® Foil technology for the resistive element with its inherent low and predictable TCR and long term stability. This 
product affords similar performance to the time tested S series molded through-hole product. Voltage division with tight 
tracking < 3ppm/°C can be achieved with two randomly selected units even with a large ratio between the two values. 
The flexible terminations of this product also reduce stress transference from the PCB to the resistor. 


Side View End View 
Bottom View 


Features: ¢ Flexible terminations ensure minimal stress transference from the PCB due to a difference in thermal coef- 
ficient of expansions (TCE) * Non inductive: < 0.08uH * Non hot spot design * Non capacitive design a 
Specifications: * TCR: +2ppm/°C typical (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V * Load Ls 

Life Stability: +0.005% @ 70°C, 2000h at rated power * Current Noise: -40dB * Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V * Operat- [i sl | 

ing Temperature (Maximum): 175°C «¢ Dielectric Withstanding Voltage: atmospheric pressure, AC 200V, 1 min.; Maximum Pp 

Limit: +0.01% (100ppm) * Mil Specifications: MIL-PRF-55182 

Applications: ¢ Military, airborne and space * Precision amplifiers » High precision instrumentation * Medical * Au- 
tomatic test equipment (ATE) » Industrial * Audio (high end stereo equipment) * EB application * Pulse application 
¢ Measurement instrumentation 


~ 


Pp 


SMR1D Resistance Values SMR3D Resistance Values Dimensions —- mm 
10 1.0K 10 1K 10K Series L WwW H P TW 
100 10K 50 2K 20K SMR1D 5.99 3.20 2.49 1.30 2.21 
500 100 5K 50K SMR3D. 7.29 4.32 2.79 1.30 2.41 
Power Working Toler- Resis- 
Rating Voltage ance tance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Series (Ww) Max. (V) (%) Range (9) | Part No. 1 25 Part No.0 Qty. Pricing Part No. 
0.1 10 Y1121-10CT-ND 14.04 10.37 Y1121-10TR-ND 100 648.00 Y112110ROO00B9R 
SMR1D 0.25 73 0.01 100 ~ 1.0K} Y1121-(Value)CT-ND 12.68 9.89 Y1121-(Value)TR-ND 100 722.48 Y1121XxxxxxxxT9R 
0.01 10K Y1121-10KCT-ND 14.58 11.37 Y1121-10KTR-ND 100 830.78 Y112110KOO00T9R 
06 180 0.1 10 ~ 50 Y1169-(Value)CT-ND 12.53 9.77 Y1169-(Value)TR-ND 100 713.93 Y1169xxxxxxxB9R 
SMR3D. . 0.01 100 ~ 20K | _Y1169-(Value)CT-ND 15.40 12.02 Y1169-(Value)TR-ND 100 877.80 Y1169XxxxxxxxT9R 
0.4 180 0.01 50K Y1169-50KCT-ND 18.48 14.42 Y1169-50KTR-ND 100 1053.08 Y116950KO000T9R 
4 For complete part number, subsitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
. = 8 . ‘s 
VSMP Ultra High Precision Bulk Metal® Z-Foil Wraparound SMT @Reel 


The VSMP Series product is the industry's first device to provide high rated power, excellent load life stability and low TCR all in one resistor. The VSMP Series utilizes high precision Bulk Metal® Z-Foil technology, which 
provides a significant reduction of the resistive element's sensitivity to ambient temperature variations (TCR) and to self-heating when power is applied (power coefficient). Along with the inherently low PCR and TCR, Z-Foil 
technology also provides remarkably improved load life stability, low noise and tight tolerance availability. The VSMP has a full wraparound termination which ensures safe handling during the manufacturing process, as well 
as providing stability during multiple thermal cyclings. 


Features: * Non capacitive design * Non inductive: < 0.08uH » Non hot spot design 
Specifications: * TCR: +0.05ppm/°C typical (0°C ~ 60°C), +0.2ppm/°C typical (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) * PCR “AR due to self heating”: 5ppm at rated power * Load Life Stability: +0.005% @ 70°C, 2000H at rated power 
* Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V * Short Time Overload: < 0.005% (SOppm) * Rise Time: 1ns without ringing * Current Noise: -40dB ¢ Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V 


Applications: * Automatic Test Equipment (ATE) * High precision instrumentation * Laboratory, industrial and medical * Audio * EB applications (electron beam scanning and recording equipment, electron microscopes) 
¢ Military and space « Airborne * Down hole instrumentation * Communication 


VSMP 0805, 1206, 2010 and 2512 Series Dimensions Simm 
Resistance Values Series L Ww T (Maximum) D te Ww > oo L 
1K 100K 0805 2.03 1.27 0.64 0.38 ™ ae 
410K 150K 1206 3.20 1.57 0.64 0.51 wags 
2010 5.03 2.46 0.64 0.64 
50K 2512 6.32 3.23 0.64 0.81 
Power Rating | Tolerance Resistance Value Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Series (W) (%) (Q) Part No. 1 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0805 02 0.01 1K Y1624-1KCT-ND 16.15 11.93 Y1624-1KTR-ND 100 745.50 | Y16241KOO000T9R 
10K Y1624-10KCT-ND 14.28 11.14 Y1624-10KTR-ND 100 813.68 | Y162410KOO00T9R 
1206 03 0.01 1K Y1625-1KCT-ND 16.15 11.93 Y1625-1KTR-ND 100 745.50 | Y16251KOO000T9R 
10K Y1625-10KCT-ND 14.28 11.14 Y1625-10KTR-ND 100 813.68 | Y162510KOO00T9R 
1K Y1627-1KCT-ND 17.65 12.02 Y1627-1KTR-ND 100 1051.40 | Y16271KOO000T9R 
2010 0.5 0.01 50K Y1627-50KCT-ND 20.59 14.02 Y1627-50KTR-ND 100 1226.40 | Y162750KOO00T9R 
100K Y1627-100KCT-ND 27.50 20.63 Y1627-100KTR-ND 100 1890.63 | Y1627100KOO00T9R 
2512 0.75 0.01 150K Y1628-150KCT-ND 33.12 24.84 Y1628-150KTR-ND 100 2277.00 | Y1628150KO00T9R 


Z201 Ultra High Precision Bulk Metal® Z-Foil Radial Resistors 


The Z201 Bulk Metal® Z-Foil resistors are the third in a series of ultra-precision resistors since the first Bulk Metal® Z-Foil resistor was introduced by Vishay in 1962. Each series Z201 Series Resistance Values 
represents an improvement on the earlier model. The TCR slope of the Z201 is 0.2ppm/°C (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) and is an order of magnitude better than the original 100 
$102C. The Bulk Metal® Z-Foil resistor is the ultimate choice in the most demanding analog applications. The Z-Foil technology provides a significant reduction of the resistive 1.0K 
component's sensitivity to ambient temperature variations (TCR) and applied power changes (PCR). Designers can now guarantee a high degree of stability and accuracy in 10K 


fixed-resistor applications using solutions based on Vishay's revolutionary Z-Foil technology. 


Features: 

* Non capacitive design * Non inductive: 0.8uH * Drop in replacement for S102C/K 

Specifications: 

¢ TCR: +0.05ppm/°C typical (0°C ~ 60°C), +0.2ppm/°C typical (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) * PCR "AR due to self heating": +5ppm at rated power ¢ Load Life Stability: 
+0.005% @ 70°C, 2000H at rated power * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V * Rise Time: 1.0ns without ringing * Current Noise: 0.01: -40dB * Thermal EMF: 0.1pV/°C 
maximum, 0.05yV/°C typical * Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V * Maximum Working Voltage: 300V Ff z 
Applications: #22 AWG 
¢ Precision amplifiers, high precision instrumentation, medical and automatic test equipment ¢ Laboratory, audio (high end stereo equipment) »* EB applications, military, 
airborne and space * Down hole (high temperature) 


Power Rating Tolerance Resistance Value Digi-Key Price Each Vishay 
Series (W) (%) (0) Part No. 1 25 100 Part No. 
Z201 hes . one +£0.01 100 ~ 10K Y1453-(Value)-ND 16.08 14.43, 12.17 Y1453xx00XXT IL 


4 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi®@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1887 


NEW! Ven. Foil Resistors S Series High Precision Bulk Metal® Foil Radial Resistors 


Bulk Metal® Foil (BMF) technology out-performs all other resistor technologies available today for applications that require high preci- 
sion and high stability. 

Model S Series BMF Resistors offer low TCR, excellent load life stability, tight tolerance, fast response time, low current noise, low 
thermal EMF and low voltage coefficient, all in one resistor. 

The S Series is virtually insensitive to destabilizing factors and is inherently stable and noise free. 

Features: 

* Non inductive, non capacitive design * Low Inductance: < 0.08 UH typical * Non hot spot design 

Specifications: 

° TCR: +2ppm/°C typical (at 25°C ref.) * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Load Life Stability: to +0.005% at 70°C, 2000H at rated 
power * Electrostatic Discharge: > 25,000V * Rise Time: 1ns without ringing * Current Noise: < -40dB »* Thermal EMF: 0.05y'V/°C 
typical » Voltage Coefficient: < 0.1 ppm/V 


+ #22 AWG 


Applications: 
* High precision amplifiers * Down-hole (high temperature) * High precision instrumentation * Medical and test equipment ¢ Industrial $102C Resistance Value Chart 
* Audio (high end stereo equipment) * EB applications (electron beam scanning and recording equipment, electron microscopes) 10 100 1.0K 10K 100K 
* Military, airborne * Measurement instrumentation ic 
Power Rating Maximum Average Resistance 
@ 70°C Working Voltage Weight Tolerance Range Digi-Key Price Each Vishay 
Series (W) (Vv) (g) (%) (0) Part No.0 1 25 100 Part No. 
+0.05 10 Y0007-10-ND 10.78 9.44 7.69 Y000710ROO00A9L 
$102C 0.6 300 0.6 +0.01 100 ~ 10K Y0007-(Value)-ND 11.52 10.08 8.21 YOOO7XxxxxxxT9L 
+0.01 100K Y0007-100K-ND 20.16 17.86 15.84 Y0007100KOO0T9L. 


4 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


A sary Dale CP Series Wirewound and Metal Oxide Ceramic Case Resistors 


Features: * High performance for low cost * Meets or exceeds requirements of EIA Standard RS-344 » High 
power-to-size ratio * Special inorganic potting compound and ceramic case provide high thermal conductivity 
in a fireproof package * Wirewound Operating Temperature Range: -65°C ~ 275°C » Metal Oxide Operating 


Lead diameter: 


Temperature Range: -65°C ~ 225°C Wirewound .914 (mm) 
Metal Oxide .813 (mm) 
Short 
Time 
Series Overload 
: “100 ~ .820/+ 600 
CP0005 Wirewound 1.00 ~ 1300/+300 5X Dimensions — mm 
CP0005 Metal Oxide 1500 ~ 10KO/+ 300 Rated Power Series A B Cc 
. -100 ~ .500/+600 for 5 Seconds 
CP0010 Wirewound 4.00 ~ 8200/+300 CPO0005 22.22 9.52 8.73 
CP0010 Metal Oxide 1.0KQ ~ 6.8KQ/+400 CP0010 47.62 9.52 8.73 


CP0005, 5%, CPA, Wirewound 
Resistance Value Chart 


CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide 
Resistance Value Chart 


10® ie) 8.2T 33 120 150@ 820 6.2Kt 
30 2.0 hal 39 130 200 1.2K 6.8K 
33t 2.4 10¢ 40 240t 1.3K 7.5K 
A7 2.7 12 47t 330T 1.5K 8.2K 
50T 3.3 15t 51 390t 1.6K 9.1K 
45] 4.0 18t 56 400 2.0K 10K@ 
56T 47 20t 68t 470 2.2K 
68 mal 22 14) 510T 2.7Kt 
82t 5.6 24@ 82 560t 3.3KT 
1.0t 6.8 27 100¢ 680t 3.9K 
de2 165) 30 110 750 5.1K 
CP0010, 5%, CPB, Wirewound CP0010, 5%, CPD, Metal Oxide 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
1.0 Tiss} 47t 270 1.0K 
ERG) 10t 56 300 1.1K 
2.0 15t 62 330 1.2Kt 
Lye 16 68 360 1.6K 
3.0 18 1&3 400 1.8K 
3.3: 20t 100¢ 470t 2.0KT 
4.0 24 120 750 2.2K 
47 af 160 820 3.3K 
5.1 30T 180 3.9K 
6.2 33T 200 4.0K 
6.8 39 220t 6.8K 
Power Value RoHS Compliant RoHS Compliant 
Rating Range Digi-Key Price Each Vishay Digi-Key Price Each Vishay 
Description (Ww) (Q) Part No.} 1 50 100 | Part No. Part No.$ 1 50 100 | Part No. 
-10 ~ .82 CPA-(Value)-ND .36 33 -29 | CPOO05xxxxxJB14. CPRA-(Value)-ND .33 30 -27 | CPOO05xxxxxJE14 
CP0005, 5%, CPA, Wirewound 5 
1.2 ~ 130 CPA-(Value)-ND 29 26 -23 | CPOO05xxxxxJB14 CPRA-(Value)-ND 26 24 21 CPOO05xxxxxJE14 
150 ~ 560 CPC-(Value)-ND 29 26 -23 | CPO005xxxxxJB14. CPRC-(Value)-ND 26 24 21 CPOO05xxxxxJE14 
CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide 5 
680 ~ 10K CPC-(Value)-ND 34 31 .28 CPO005xxxxxJB14 CPRC-(Value)-ND 31 .28 -25 | CPOO05xxxxxJE14 
CP0010, 5%, CPB, Wirewound 10 1.0 ~ 820 CPB-(Value)-ND 39 35 31 CP0010xxxxxJB14 CPRB-(Value)-ND 35 32 -28 | CP0010xxxxxJE14 
CP0010, 5%, CPD, Metal Oxide | 10 | 1.0K~6.8K | CPD-(Value)-ND 50.45.40. | CP0010xxxxxJB14 CPRD-(Value)-ND 45 AI 36 | CP0010xxxxxJE14 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


t Also available as ROHS Compliant + RoHS Compliant Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LVR Series Low Value Wirewound Resistors 


Features: i ‘ 
¢ldeal for all types of current sensing application including switching and linear power supplies, Dimensions = mm. 
instruments, and power amplifiers Series A B (Max.) c 
¢ Excellent load life stability 
* Low temperature coefficient LVRO1 10.85 2.92 508 
* Low inductance 
* Cooler operation for high power to size ratio LVRO3 14.22 5.21 813 
¢ MIL-PRF-49465 Type RLV 
* Short Time Overload: 5X rated power for 5 seconds LVRO5 23.50 8.38 1.02 
* Operating Temperature Range: LVR01 Series: -65°C ~ 175°C; LVRO3 and LVRO5 Series: -65°C ~ 275°C 
LVRO1, 1% LVRA Resistance Values LVRO3, 1%, LVRB Resistance Values LVRO5, 1%, LVRC Resistance Values 
O1F .033 .005@ 025 Blo; .005t 03° 10F 
02 05+ 010 04 .20T Cor 04 abi 
025 10@ 015 07% 015 05 .20 
O3T 02+ 10@ 025 .07® .30 
Power Value Cut Tape 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description (W) (Q) Part No.+ 1 10 50 Part No.+ Qty. Pricing Part No. 
LVRO1, 1%, LVRA 1.0 .01 ~.05 | LVRA-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52 LVRA-(Value)TR-ND 1,000 1054.00 LVRO1xxxxxFS70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .015 ~ .04 | LVRB-(Value)CT-ND 1.66 14.94 69.72 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 972.00 LVRO3xxxxxFS70 
pee . -15 ~.20 | LVRB-(Value)CT-ND 1.39 12.47 58.17 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 935.00 LVRO3xxxxxFS70 
005 LVRC-.0O0SCT-ND 2.16 19.44 90.72 LVRC-(Value)TR-ND 500 713.00 LVRO5xxxxxFS73 
LVRO5, 1%, LVRC 5.0 .01 ~.04 | LVRC-(Value)CT-ND 1.76 15.84 73.92 LVRC-(Value)TR-ND 500 630.00 LVRO5xxxxxFS73 
-10 ~ .30 | LVRC-(Value)CT-ND 1.66 14.94 69.72 LVRC-(Value)TR-ND 500 594.00 LVRO5xxxxxFS73 
RoHS Compliant 
LVRO1, 1%, LVRA 1.0 .01~ .05 | LVRA-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRA-(Value)RTR-ND 1,000 884.00 LVRO1xxxxxFE70 
pean : -10 LVRA-.10RCT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRA-(Value)RTR-ND 1,000 850.00 LVRO1xxxxxFE70 
005 LVRB-.OOSRCT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRB-(Value)RTR-ND 1,000 1020.00 LVRO3xxxxxFE70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .01 ~.02 | LVRB-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRB-(Value)RTR-ND 1,000 884.00 LVRO3xxxxxFE70 
.07 ~ .20 | LVRB-(Value)RCT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRB-(Value)RTR-ND 1,000 850.00 LVRO3xxxxxFE70 
005 LVRC-.005RCT-ND 1.81 16.29 76.02 LVRC-(Value)RTR-ND 500 648.00 LVRO5xxxxxFE73 
LVRO5, 1%, LVRC 5.0 -01 ~ .03 | LVRC-(Value)RCT-ND 1.61 14.49 67.62 LVRC-(Value)RTR-ND 500 576.00 LVRO5xxxxxFE73 
.05 ~.10 | LVRC-(Value)RCT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRC-(Value)RTR-ND 500 540.00 LVRO5xxxxxFE73 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Also available as ROHS Compliant # RoHS Compliant Only 
RS Series Silicone Coated Wirewound Resistors Temperate aber 
Coefficient Time 
Features: Dimensions — mm Series (ppm/°C) Overload 
High temperature coating (>350°C) Fr 
* Complete welded construction Series é B (Max.) c B -100 ~ .750/+90 
Meets applicable requirements of MIL-PRF-26 RSO1A 10.31 14.10 2.39 508 RSO1A 1.00 ~ 7.50/+50 
Type RW RS02B 14.22 15.80 4.75 813 5X 
«Excellent stability in operation (typical resistance RS005 22.23 25.40 7.92 1.02 100 ~ 10KO/+20 Rated Power 
sit <0.5%) é ea ae ae ae = a 100 ~ .750/+90 for Seconds 
perating Temperature Range: -65' 5| RS028 1.00 ~ 7.50/+50 
RSO1A, 1%, RSA Resistance Values 100 ~ 25KO/+20 
10+ 1.0t 5.0t 40 150 400 820 3.5Kt 8.2K 
13t 15 75 47t 180 470 1.0Kt 3.9K 10K+ 100 ~ .750/90 
St 2.0t 12 50t 200 500 1.1K 4.0Kt RS005 1.00 ~ 7.50/50 40x 
20+ 25 15+ 56) 220 560 1.5K 4.7K 400 ~ 100K0/+20 
25t CAA 18 68 250t 600 1.8K 5.6K = Rated Power 
30t 3.0t 22 75t 270 680 2.2Kt 6.0K 100 ~ .750/+90 for5 Seeands 
33 3.3 25t 82 300 700 2.5K 6.8K RS010 1.00 ~ 7.50/+50 
50 40 30 100+ 350T) 750 2.7Kt 7.0K 
75t 47 39t 120 390 800 3.0K 7.5K 100 ~ 100K0/+20 
RSO2B, 1%, RSB Resistance Values RS005, 1%, RSC Resistance Values RS010, 1%, RSD Resistance Values 
10 12 200 1.8K 20Kt A0t 15t 220 1.2K 10K 10 33 470 5.0K 
13 15 220t 2.2K 13 18 225 1.5K 12.5K 13 35 500 6.8K 
15 18 250t 2.5K ab 20 250 1.8K 15K 15 39 560t 7.0Kt 
20 20 270 2.7K 20t 22+ 270 2.0Kt 20K@ 20 47 600 7.5Kt 
25 25 300 3.0K 25 25+ 300+ 2.2K 39K 5 56 680 8.2K 
30: 30 330t 3.5K 30 30 330 2.5K ATKt 30 68 750 10Kt 
.33 33 350 3.9K 33 35 350 2.7K 50Kt 33 70 800 12.5Kt 
50: 47 390t 4.0K 50 40 400 3.0Kt 100Kt 50: 100+ 820 15K 
ef) 50: 400 4.7K 15 47 500 3.5Kt <5) 120 1.0K 20Kt 
1.0 56 500® 5.0K i 50 560t 3.9Kt 1.0: 125 1.1K 25Kt 
1S) 68 600 5.6K 2.0 56 600 4.0K 1:5 150 1.2K 39Kt 
2.0 70 680 6.0K 25 68t 680t 4.7K 2.0 180 1.5Kt 100K® 
3.0 75 800 6.8K 3.3 70 700 5.6Kt ear, 200 1.8K 
3.3 82 820 7.0K 3.9 75 750 6.0K 3.9 220 2.2K 
3.9 100¢ 900 7.5K 40 82 800t 6.8K 5.0 225 2.5K 
4.0 120t 1.0Kt 8.2K 47t 100¢ 820 7.0K 10 270 2.7K 
47 125¢ 1.1K 10K 5.0t 120 900 7.5K 12 330 3.0K 
5.0 150t 1.2K 12.5K Taye 125 1.0K 8.0K 15 350 3.5K 
10 180t 1.5Kt 15K 10t 180 1.1K 8.2K 30 400 4.7K 
Power Value Cut Tape Power] Value Cut Tape 
Rating; Range | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | Vishay Rating) Range | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | Vishay 
Desc. (W) (0) Part No.+ al 10 50 | Oty. ] Pricing | Part No. Desc. (W) (0) Part No.$ 1 10 50 Qty. | Pricing |Part No. 
15~.75 | RSA-(Value)CT-ND 1.36 12.24 57.12] 1,000} 1003.00 | RSO1AxxxxxFS70 RSO1A 10 2.2K~3.5K |RSA-(Value)RCT-ND 1.19 10.67 49.77 | 1,000) 799.00 | RSO1AxxxxxFE70 
RSO1A 10 1.0~1.0K | RSA-(Value)CT-ND 1.11 9.99  46.62| 1,000) 816.00 | RSO1AxxxxxFS70 1%, RSA ; 4.0K~10K |RSA-(Value)RCT-ND 1.71 15.39 71.82 | 1,000) 1156.00 | RSO1AxxxxxFE70 
1%, RSA} 1° | 4.1K~3.5K|RSA-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77] 1,000] 884.00 | RSO1AxxxxxFS70 10-.50 |RSB-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 56.02 | 1,000] 884.00 RSO2B;oxFE70 
3.9K~8.2K [RSBSNAIUG)CTSNEES 1.71 15.99 71.82 1,000| 1275.00 | RSO1AooxFS70 RSO2B | 44 | 1.0-1.0K |RSB-(Value)RCT-ND 897.97 37.17] 1,000] 595.00 RSO2BxexxF E70 
.13~.75 | RSB-(Value)CT-ND 1.44 12.92 60.27} 1,000) 969.00 | RSO2BxxxxxFS70 1%, RSB : 1.5K~10K |RSB-(Value)RCT-ND 1.06 9.54 44.52 |1,000) 714.00] RSO2BxxxxxFE70 
RSO2B | 39 oe Ee eve pudery es ber ou af 1,000 oan ee acedl 20K —_|RSB-20KRCT-ND 1.56 14.04 65.52 | 1,000| 1054.00 | RS02B20KO0FE70 
1%, RSB AK~8. -(Value)CT- ; . f i i XXXXXI Si 5 a 
12.5K~20K| RSB-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82| 1.000| 1156.00 | RSO2BxxxxxFS70 Be a Se AW Gee ia ee Aye a aan Revoseonoters 
10~.75 |RSC-(Value)CT-ND = 1.46 13.14 61.32] 500 | 522.00 | RSOOSxxxxxFS73 RSOOS | 9 | 2.0K~10K |RSC-(Value)RCT-ND 1.19 10.67 49.77 | 500 | 423.00 |RSOOSxxxxxFE73 
RSOOS | 59 | 2.0~1.0K |RSC-(Value)CT-ND 1.04 9.32 43.47) — — | RSODSxxxxxFS73 1%, RSC | °° | 15K~20K |RSC-(Value)RCT-ND 1.39 12.47 58.17 | 500 | 495.00 |RSOOSxxxxFE73 
1%, RSC) ~~ | 1-1K~10K | RSC-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02} 500 | 468.00 | RSOOSxxxxxFS73 39K~50K |RSC-(Value)RCT-ND 1.69 15.17 70.77] 500 | 603.00|RSOO5xxxxxFE73 
15K~15K_| RSC-(Value)CT-ND 171 15.39 71.82] 500_| 544.50 | RSOOSxxxxxFS73 100K _|RSC-100KRCT-ND 4.26 38.34 178.92 | 500 | 1530.00}RS005100KOFE73 
13~.75 | RSD-(Value)CT-ND 2.04 18.32 85.47) 500 | 713.00 ) RSO10xxxxxFS73 10~.50 |RSD-(Value)RCT-ND 1.81 1629 76.02| 500 | 648.00|RSO10xxxxxFE73 
RS010 1.0~1.0K | RSD-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52) — — | RSO1 OxxxxxFS73 1.0~560 |RSD-(Value)RCT-ND 1.34 12.02 56.07 | 500 | 477.00]RSO1OxxxxxFE73 
4%. RSp| 10 | 1-1K~8.2K | RSD-(Value)CT-ND = 1.94 17.42 81.27} 500 | 574.00 | RSO10xxxxxFS73 RSO10 | 4) | 1.5K~10K |RSD-(ValueJRCT-ND 1.46 13.14 61.32) 500 | 522.00]RSO1OxxxxxFE73 
15K~25K | RSD-(Value)CT-ND 2.54 22.82 106.47) 500 | 713.00 | RSO10xxxxxFS73 1%, RSD 12.5K~25K |RSD-(Value)RCT-ND 1.81 16.29 76.02] 500 | 648.00]RS010xxxxxFE73 
39K RSD-39KCT-ND 4.46 40.14 187.32] 500 | 821.50 | RSO10xxxxxFS73 39K RSD-39KRCT-ND 2.09 18.77 87.57] 500 | 747.00/RS01039KO0FE73 
RoHS Compliant 100K RSD-100KRCT-ND 2.34 21.02 98.07 | 500 | 837.00|RS010100KOFE73 
RSOIA | 4 | 10~.75 | RSA-(Value)RCT-ND = 1.36 12.24 57.12} 1,000) 918.00 | RSO1AxxxxxFE70 + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, 
1%, RSA 1.0~1.0K | RSA-(Value)RCT-ND 1.11 9.99 46.62] 1,000 | 748.00 | RSO1AxxxxxFE70 change CT-ND to TR-ND. + Also available as ROHS Compliant # RoHS Compliant Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CMF Series Industrial Metal Film Resistors 


Features: Technical Specificati 
15 * Small size — conformal ¢ Excellent high frequency echnical Specifications 
i 3810 —— A + 4 coated characteristics Series CMF50 CMF55 
(38.10) + ¢ Flame retardant epoxy * Exceptionally low noise; 
ry coating typically 0.10 pV/V Maximum Working Voltage < 200V < 250V 
* Controlled temperature * Low voltage coefficient to - 
Ps Cc — D coefficient PI s5ppm/Vol Insulation Voltage (1 min.) > 500Veff > 500Veff 
= = Maximum Voltage Coefficient +5ppm/Volt +5ppm/Volt 
Dimensions — Inches (mm) 
Series A B C (Max.) D Dielectric Strength 450VAC. 450VAC. 
CME5O 0.150 + 0.020 0.065 + 0.015 0.187 0.016 + 0.002 Insulation Resistance 210110 210119 
(3.81 + 0.51) (1.65 # 0.38) (4.75) (Oss ti0,05) Operating Temperature Range (°C) -55 ~ 175 -55 ~ 175 
CMF55 0.240 + 0.020 0.090 + 0.008 0.278 0.025 +0.002 _ 
(6.10 + 0.51) (2.29 + 0.20) (7.06) (0.64 + 0.05) Temperature Coefficient 50ppm 50ppm 
CMF50 and CMF55 Series 
Resistor Values 
10.0 16.9 28.7 48.7 82.5 140 237 402 681 115K 1.96K 3.32K 5.62K 9.53K 162K 27.4K 464K 78.7K 133K 226K 383K 649K 1.10M 1.87M_ 3.16M 
10.2 17.4 29.4 49.9 84.5 143 243 412 698 118K 2.00K 3.40K 5.76K 9.76K 16.5K 28.0K 47.5K 80.6K 137K 232K 392K 665K 1.13M 1.91M 3.24M 
10.5 17.8 30.1 61.1 86.6 147 249 422 715 1.21K 2.05K 3.48K 5.90K 10.0K 16.9K 28.7K 48.7K 82.5K 140K 237K 402K 681K 1.15M 1.96M 3.32M 
10.7 18.2 30.9 52.3 88.7 150 255 432 732 124K 210K 3.57K 604K 10.2K 17.4K 294K 49.9K 845K 143K 243K 412K 698K 1.18M 2.00M 3.40M 
11.0 18.7 31.6 53.6 90.9 154 261 442 750 1.27K 215K 3.65K 619K 10.5K 17.8K 30.1K 51.1K 866K 147K 249K 422K 715K 1.21M 2.05M 3.48M 
11.3 Uehil 32.4 54.9 93.1 158 267 453 768 1.30K 2.21K 3.74K 634K 10.7K 18.2K 30.9K 523K 88.7K 150K 255K 432K 732K 1.24M 2.10M 3.57M 
11.5 19.6 33.2 56.2 95.3 162 274 464 787 1.33K 2.26K 3.83K 649K 11.0K 187K 31.6K 53.6K 90.9K 154K 261K 442K 750K 1.27M 2.15M 3.65M 
11.8 20.0 34.0 57.6 97.6 165 280 475 806 137K 2.32K 3.92K 665K 11.3K 19.1K 932.4K 549K 931K 158K 267K 453K 768K 1.30M 2.21M _ 3.74M 
12.1 20.5 34.8 59.0 100 169 287 487 825 140K 2.37K 4.02K 681K 11.5K 196K 33.2K 56.2K 95.3K 162K 274K 464K 787K 1.33M 2.26M 3.83M 
12.4 21.0 35.7 60.4 102 174 294 499 845 143K 2.43K 412K 698K 11.8K 20.0K 34.0K 57.6K 97.6K 165K 280K 475K 806K 1.37M 2.32M 3.92M 
ibetg? 21.5 36.5 61.9 105 178 301 611 866 1.47K 249K 422K 7.15K 12.1K 20.5K 348K 59.0K 100K 169K 287K 487K 825K 1.40M 2.37M 4.02M 
13.0 22.1 37.4 63.4 107 182 309 523 887 1.50K 2.55K 432K 7.32K 12.4K 21.0K 35.7K 604K 102K 174K 294K 499K 845K 1.43M 2.43M 4.12M 
13.3 22.6 38.3 64.9 110 187 316 536 909 154K 261K 442K 7.50K 12.7K 21.5K 365K 61.9K 105K 178K 301K 511K 866K 1.47M 2.49M 4.22M 
13.7 23.2 39.2 66.5 113 191 324 549 931 1.58K 2.67K 4.53K 7.68K 13.0K 221K 37.4K 63.4K 107K 182K 309K 523K 887K 1.50M 2.55M 4.32M 
14.0 23.7 40.2 68.1 115 196 332 562 953 1.62K 2.74K 464K 7.87K 13.3K 226K 38.3K 649K 110K 187K 316K 536K 909K 1.54M 2.61M 4.42M 
14.3 24.3 41.2 69.8 118 200 340 576 976 1.65K 2.80K 4.75K 8.06K 13.7K 23.2K 39.2K 66.5K 113K 191K 324K 549K 931K 1.58M 2.67M 4.53M 
14.7 24.9 42.2 Walco! 121 205 348 590 1.00K 169K 287K 487K 825K 140K 23.7K 40.2K 681K 115K 196K 332K 562K 953K 1.62M 2.74M 4.64M 
15.0 25:5 43.2 73.2 124 210 357 604 1.02K 1.74K 2.94K 499K 845K 14.3K 243K 41.2K 69.8K 118K 200K 340K 576K 976K 1.65M 2.80M 4.75M 
15.4 26.1 44.2 75.0 Wey 215 365 619 1.05K 1.78K 3.01K 5.11K 866K 14.7K 249K 422K 71.5K 121K 205K 348K 590K 1.00M 1.69M 2.87M 4.87M 
15.8 26.7 45.3 76.8 130 221 374 634 1.07K 1.82K 3.09K 5.23K 887K 15.0K 25.5K 43.2K 73.2K 124K 210K 357K 604K 1.02M 1.74M 2.94M 4.99M 
16.2 27.4 46.4 78.7 133 226 383 649 110K 1.87K 3.16K 5.36K 9.09K 15.4K 26.1K 442K 75.0K 127K 215K 365K 619K 1.05M 1.78M 3.01M 
16.5 28.0 47.5 80.6 137 232 392 665 1.138K 1.91K 3.24K 549K 931K 15.8K 26.7K 45.3K 76.8K 130K 221K 374K 634K 1.07M 1.82M 3.09M 
Wattage| Resistance Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description | @ 70°C | Tolerance Range (9) Part No.+ 1 10 50 Part No.} Qty. Pricing | Part No. 
CMF50 0.25W 1% 10.0 ~ 100K CMF(Value)QFCT-ND 29 2.57 11.97 | CMF(Value)QFTR-ND 1,000 187.00 | CMF50xxxxxxFHEB 
x Ss 102K ~ 499K | CMF(Value)QFCT-ND 45 4.03 18.80 | CMF(Value)QFTR-ND 1,000 298.00 | CMF50xxxxxxFHEB 
CMESS 0.50w 1% 10.0 ~ 1.00M | CMF(Value)HFCT-ND 17 1.49 6.93 | CMF(Value)HFTR-ND 1,000 105.00 | CMF55xxxxxxFHEB 
i 5 1.02M ~ 4.99M | CMF(Value)HFCT-ND 91 8.19 38.22 | CMF(Value)HFTR-ND 1,000 612.00 | CMF55xxxxxxFHEB 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 
CW Series Silicone Coated Wirewound Resistors ieee | ae 
Coefficient Time 
. Series m/c Overload 
reaturse: Dimensions (mm) rs OR 80 
— A 4] * High performance for low cost Series A B (Max.) Cc D cwoo1 1.00 ~ 4.00/+50 
i = . * High temperature silicone coating cwoot 10.31 17.10 2.39 508 100 ~ 4.7K0/+30 
© Complete welded construction cwo2c 12.70 15.06 5.54 1.02 100 ~ .510/+90 5X 
D Excellent stability in operation CW02B 14.27 15.80 4.78 813 Cwo2c 1.00 ~ 4.00/50 Rated Power 
* High power to size ratio cwo05 22.22 25.40 7.92 1.02 100 ~ 15K0/+30 for 5 Seconds 
* Operating Temperature Range: -65°C ~ 350°C cwo10 45.24 47.62 9.52 1.02 100 ~ .750/+90 
cWwo02B 1.00 ~ 7.50/+50 
cwo01, 5%, CWA cwo2B, 5%, CWC 400 ~ 15K0/230 
Resistance Values Resistance Values 100 ~ 750/90 
30t 15 68 330 9 4.7Kt A0t 33 4.0 18 30 47 100+ 200 300 500 750 1.2K 25K 4.0K 6.8K 10K cwo05s 1.00 ~ 7.50/+50 
50+ 20¢ 100¢ 390 A5t 75 = 5.0t = 20, 33's Ot S120 «220 330t = 560) 800s s1.5K 7K 4.7KE «7.0K 125K 100 ~ 50K0/+30 10x 
20¢ 20t 75t 22 35 S6t 125 225 350¢ 600 820 18K 3.0K 50K 7.5K 15K 00 = 50n/+90 | Rated Power 
Oy Cae oO Teen oO 25 25 12 25 39 68  150t 250t 390 680 900 20K 35K 56K 8.2K cwoto | 1.00~7.50/250 | for Seconds 
10t 47t 270-820 30 930 15t 27 «= 40.75 180t = 270 400. 700. 1.1K «2.2K «8.9K 6.0K 9.0K 100 ~ 100K0/+30 
Cwo02C, 5% CWB CW005, 5%, CWD CWO010, 5% CWE 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
20 40 33f 150f 330 22K 82K 10t 10 50 22 40 120t 250t 500 820 20K 4.0Kt 7.5Kt 18Kt 10 20t 15 33 82 220 470+ 20Kt 4.0K 8.2K 40Kt 
30 12t 35 180 350 27K 10Kt .20 15 5.6 25) 47 125 270t 560 900 22K 47K 80K 20K 20 © 3.0T 18 85 100t 250 500 22K 47K 9.0K 50K 
33 15¢ S50t 200 390 3.9K 15K 30 8620 7.5 27 5SO0t 150 330 600 1.0K® 25K 5.0K 8.2K 25K: 30 47t 20 40 120 270 800 25K 50K 10K 100K 
Aa 18 68t 220t 470 4.7K 33° 425 10tf 30 68t 180 350 680 11K 27K 56K 9.0K 40K 33° 50f 22 47 125 300 1.0Kt 2.7K 56K 15K 
#5) 20° 982) (250) 1820 5.0K 50t 3.0 12 33 75 200t 390 700 1.2K 3.0K 6.0K 10Kt 50K 50 how 225i 50 150 330t 1.2K 3.0K 60K 18K 
2.0t 22¢ 100t 270t 1.0K 5.6Kt Bl 4.0 15 35¢ 82 220 400 750 1.5K 3.5K 68K 12.5K Che Ot 27 68 180 350 1.5Kt 3.5K 68K 20K 
3.0 30 120 300 2.0K 6.8K Bite We 18 39t 100 225 470 800 1.8K 39K 7.0K 15Kt 1s) 12 30 76 200 400 18K 39K 7.5K 25K 
Power Value Power Value 
Rating Range Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Rating Range Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Description (W) (0) Part No.0 1 10 50 Qty. Pricing Description (W) (0) Part No.0 1 10 50 Qty. | Pricing 
-30 ~ .50 CWA-(Value)CT-ND 64 5.78 26.99 | 1,000 430.00 cwo10 13 25K ~ 50K CWE-(Value)CT-ND 1.52 13.70 63.95 500 356.50 
cwoo1 10 1.0~10 CWA-(Value)CT-ND A2 3.80 17.75 | 1,000 281.00 5%, CWE 100K CWE-100KCT-ND 1.66 14.94 69.72 =_ _ 
5%, CWA : 15 ~ 820 CWA-(Value)CT-ND A5 4.05 18.90 | 1,000 299.00 7 
47K CWA-4.7KCT-ND 817.27 33.92 | 1,000| 542.00 au Ce SS ee a 
20~ 75 ENC alte eu GSS Se8d a. 000.) 227 00 cwoot “10. CWA-(Value)RCT-ND 39 «©«3.47—«16.17 | 1,000) 255.00 
cwo2B 2.0 ~ 900 CWC-(Value)CT-ND 68 6.08 28.35 | 1,000 299.00 + 1.0 
3.75 1.1K ~3.0K | CWC-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 | 1.000 337.00 5%, CWA 20 ~ 560 CWA-(Value)RCT-ND AL 3.69 17.22 | 1,000 272.00 
5% CWC , 4.7K CWA-4.7KRCT-ND 74 6.62 30.87 | 1,000 493.00 
3.5K ~ 12.5K | CWC-(Value)CT-ND 86 7.72 36.02 | 1,000 486.00 : 
jag | Gwericrwo se _ 8s | tan] sean] | ooees | ai [Rc | MENARD GM [et 
20 ~ 51 CWB-(Value)CT-ND 77 6.93 32.34 | 1,000] 410.00 5%, CWC - oe AEM) ASI ; : : , q 
ewise 15~1.0K | CWB-(Value)CT-ND ‘62 «5.54 25.83 | 11000] 299.00 4.7K CWC-4.7KRCT-ND 66 5.94 27.72 | 1,000] 442.00 
5%, CWB 3.25 | 2.0K~2.7K | CWB-(Value)CT-ND 67 6.03 28.14 | 1,000) 337.00 cwo2c 3.05 2.0~270 | CWB-(Value)RCT-ND Al 3.69 17.22 | 1,000) 272.00 
» 3.9K ~ 10K CWB-(Value)CT-ND 78 7.02 32.76 | 1,000 486.00 5%, CWB 5.6K ~ 10K CWB-(Value)RCT-ND 66 5.94 27.72 | 1,000 442.00 
15K CWB-15KCT-ND 84 7.52 35.07 | 1,000 542.00 10 ~ 50 CWD-(Value)RCT-ND 73 6.57 30.66 500 259.00 
20 ~.75 CWD-(Value)CT-ND 92 8.26 38.54 | 500 | 284.50 cwoos 7.5~1.0K | CWD-(Value)RCT-ND 56 5.04 23.52 | 500 | 198.00 
cwoos 1.0 ~ 900 CWD-(Value)CT-ND 70 6.28 29.30 500 218.00 5%. CWD 6.5 10K CWD-(Value)RCT-ND 64 5.72 26.67 | 500 225.00 
5%, CWD 6.5 1.1K~10K | CWD-(Value)CT-ND 78 7.02 32.76 | 500 | 247.50 : 4.0K ~ 20K | CWD-(Value)RCT-ND 89 7.97 37.17 | 500 | 315.00 
gs 12.5K ~ 20K | CWD-(Value)CT-ND 1.03 9.25 43.16 | 500 | 346.50 25K ~40K_ | _CWD-(Value)RCT-ND 1.01 9.09 42.42 | 500 | 360.00 
25K ~ 50K CWD-(Value)CT-ND 1.19 10.73 50.09 500 396.00 cwot0 1.0 ~ 1.0K CWE-(Value)RCT-ND 91 8.19 38.22 500 324.00 
10 ~ 33 CWE-(Value)CT-ND 1.59 14.33 66.89 500 444.50 5%. CWE 13 1.5K ~ 2.0K | CWE-(Value)RCT-ND 1.11 9.99 46.62 | 500 396.00 
cwo10 43 1.0~1.0K | CWE-(Value)CT-ND 1.08 974 45.47 | 500 | 356.50 : 40K CWE-40KRCT-ND 1 819 38.22 | 500 | 324.00 
5%, CWE 1.2K ~ 10k CWE-(Value)CT-ND 1.22 10.98 51.24 500 435.50 | 9 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, 
15K ~ 20K | CWE-(Value)CT-ND 139 12.47 58.17 | 500 455.50 | change CT-ND to TR-ND. + Also available as ROHS Compliant @ RoHS Compliant Only 
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ee stemice | RWM Series —- Enamelled Wirewound Power Resistors 


3 and 7 Watt 
25,0 + A +e 95.0 + pais = The Anaad : ae series of ene Characteristics 
rt * High dissipation resistors fully meets the requirements of the 
08, ‘EL } \X * High reliability level: Fire proof, excellent following specifications: Temperature Coefficient 75ppm/°C Typical 
endurance, conformal vitreous enamel 
a a - : -210- Maxii Dissipation@ 70°C | RWMO0410: 2.6W; RWM0622: 6W 
Dimensions (mm) +1 great mechanical strength, good NF G 83-210-001 ni heer rani 
Series A 0B environmental protection, and all welded — GEC 40201-001 Limiting Element Voltage RWM0410: 120V; RWM0622: 350V 
RWM0410 12 5.5 construction : 
RWM0622 18 6.5 * Low ohmic values BS-CECC 40201-002 Resistance Tolerance +5% 
RWM04 Series RWMO6 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
10 we) 15 120 820 10 6.8 120 2.2K 
Ae 1.8 22 150 1.0K 215) 10 150 2.7K 
15 22 2 180 1.2K 22 15 220 3.3K 
22 om 33 220 1.5K 33 22 330 4.7K 
Pal 3.3 39 270 2.2K A7 2f 390 5.6K 
33 3.9 47 330 3.3K 1.0 33 470 6.8K 
39 47 56 390 3.9K 1.8 47 560 10K 
47 6.8 68 470 4.7K 2.2 56 680 15K 
1.0 8.2 82 560 10K 3.3 68 1.0K 18K 
ae 10 100 680 47 100 1.5K 
Power Rating Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description (W) @25°C Range (9) Part No.t 5 200 Part No.t Qty. Pricing Part No. 
-10 ~ .47 RWMA-(Value)CT-ND 15.77 240.70 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 623.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
1.0 ~ 2.7K RWMA-(Value)CT-ND 13.49 205.90 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 533.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
FWMO410 8 3.3K ~ 4.7K RWMA-(Value)CT-ND 19.48 297.25 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 769.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
10K RWMA-(Value)CT-ND 24.70 377.00 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 975.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
RWMoe22 7 -10 ~ .47, 15K, 18K RWMB-(Value)CT-ND 26.22 400.20 RWMB-(Value)TB-ND$ 1,000 800.00 RWM0622xxxxJA15E1 
1.0 ~ 10K RWMB-(Value)CT-ND 18.15 276.95 RWMB-(Value)TB-ND$ 1,000 554.00 RWM0622xxxxJA15E1 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Tape and Box 


Heat Sink Mountable Thick Film Power Resistors 


RTO 20F and RTO 50F (TO-220) LTO 30F and LTO 50F (TO-220) LTO 100F (TO-247) 
Electrical Specifications 
>| 101 fe 7 [+ 10.4 =| . + 18.76 = Res. Limiting Dielectric Strength Insulation 
f as 7 Series Tol. Element Volt. MIL STD 202 Resistance 
Ra ‘ 2000VRMS, 
‘ | . RTO 20 +5% 250V 1 minute, 10ma max. >106ma 
RTO 50 +5% 300V (Between terminal =. 
and heat sink) 
LTO 30 45% 250V F fa ee 
LTO 50 | 45% 250V eda caries 21040 
LTO 100 45% 375V - 
and heat sink) 
RTO 20F Series RTO 50F Series LTO 30F Series LTO 50F Series LTO 100F Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
010 ae 1.0K 050 2.0 .010 AT 22 .010 47 22 015 47 
io Het) Bas 068 5.0 015 1.0 47 022 1.0 47 022 10 
046 10 4.7K 022 22 100 
068 22 10K 10 10 i : .047 2.2 100 .047 15 
i .047 47 1.0K 
10 47 100K 20 100 .050 47 1.0K .050 100 
20 100 1.0M 050 5.0 us 
ie ae 50 1.0K 068 10 068 5.0 10K 10 1.0K 
1.0 470 1.0 10K 10 15 10 10 1.0 10K 
Nominal Power Value Digi-Key Pricing Vishay 
Description Rating (W) @ 25°C+ Range (9) Part No.+ 1 10 25 Part No. 
010 ~ .046 RT20J-(Value)-ND 7.40 68.43 164.09 RTO020FxxxxxJTE3 
068 ~ .10 RT20J-(Value)-ND 6.17 57.01 136.71 RTOO20FxxxxxJTE3 
RTO 20F 20 
.20 ~ 4.7 RT20J-(Value)-ND 5.14 47.51 113.92 RTO020FxxxxxJTE3 
10 ~ 1.0M RT20J-(Value)-ND 5.14 47.51 113.92 RTO020FxxxxxJTE3 
-050 ~ .068 RT50J-(Value)-ND 7.94 73.38 175.96 RTOOSOFxxxxxJTE 1 
RTO 50F 50 -10 ~ 5.0 RT50J-(Value)-ND 7.22 66.71 159.98 RTOOS50FxxxxxJTE1 
10 ~ 10K RT50J-(Value)-ND 6.01 55.59 133.30 RTOOSOFxxxxxJTE1 
010 ~ .022 LT30J-(Value)-ND 5.69 52.60 126.14 LTO0O30FXxxxxxJTES 
LTO 30F 30 047 ~ 10 LT30J-(Value)-ND 4.74 43.86 105.16 LTOO30FxxxxxJTES 
47 ~ 10K LT30J-(Value)-ND 3.95 36.53 87.60 LTO030FxxxxxJTE3 
010 ~ .022 LT50J-(Value)-ND 6.94 64.12 153.75 LTOO50FxxxxxJTE3 
LTO 50F 50 .047 ~ .10 LT50J-(Value)-ND 5.78 53.43 128.13 LTOO50FxxxxxJTES 
47 ~ 10K LT50J-(Value)-ND 4.82 44.52 106.75 LTOO50FxxxxxJTES 
.015 ~ .022 LT100J-(Value)-ND 12.14 112.21 269.08 LTO100FXxxxxxJTE3 
047, .10 LT100J-(Value)-ND 9.71 89.79 215.32 LTO100FxxxxxJTE3 
LTO 100F 100 
-050 LT100J-(Value)-ND 10.68 98.76 236.82 LTO100FXxxxxxJTES 
1.0 ~ 10K LT100J-(Value)-ND 8.09 74.82 179.42 LTO100FxxxxxJTE3 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Heat sink mounted 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1891 


HL Series Tubular 


VISHAY. Dal 
> Vale Wirewound Resistors 


A Temperature Short 
Length ~ 
oe Coefficient Time 
2 Series ppm/°C Overload 
HLO25 1.00 ~ 5.00/50 
100 ~ 50KQ/+30 
Features: * High temperature silicon coating » Complete i 
welded construction ¢ Excellent stability in operation (<3% HLO50 1.00 = 5.00/50 10x 
change in resistance) * Operating Temperature Range: 100 ~ 50K0/+30 Rated Power 
-55°C ~ 350°C HL100 1.00 ~ 5.00/+50 for 5 Seconds 
Resistance Values 100 ~ 75K0/+30 
HLO25, 5%, HLA HL225 1.00 ~ 5.00/+50 
1.0 10 150 750 5.0K 50K 100 ~ 50K0/+30 
2.0 25 200 1.0K 10K 
3.0 50 250 25K 12K Dimensions (mm) 
5.0 100 500 4.0K 25K a = 
Core Dimensions 
Resistance Values Series | A(Max.) | Length oD ID 


HLO50, 5%, HLB HLO25 | 17.46 50.80 14.29 7.94 


13 M ee fey a 50K HL050 | 17.46 | 10160 | 14.29 | 7.94 
a a) | a) OAR HLi00 | 23.02 | 165.10 | 1905 | 127 
50 100 500 40K 25K HL225 | 33.34 | 26670 | 2858 | 19.05 


Resistance Values Resistance Values 
HL100, 5%, HLC HL225, 5%, HLD 


1.0 5.0 50 200 750 4.0K 25K 1.0 5.0 50 200 750 40K 25K 
2.0 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 2.0 10 100 250 1.0K 50K 50K 
3.0 25 150 500 25K 10K 75K 3.0 25 150 500 25K 10K 


Power Rating Value Digi-Key Price Each 

Description (W) Range () Part No.0 1 10 25 
1.0~5.0K | HLA-(Value)-ND 237 2.45 1.94 
P 10k HLA-10K-ND 275 250 225 
HL026, 5%, HLA 7 12K~25K | HLA-(Value)-ND 297 270 2.43 
50K HLA-5OK-ND 6.38 5.80 5.22 
1.0~25K | HLB-(Value)-ND 3.74 3.40 3.06 
4.0K~12K | HLB+(Value)-ND 377 3.43 3.09 
HLO50, 5%, HLB 50 25K Heung 4.02 3.65 3.29 
50K HLB-50K-ND 5.17 470 4.23 
7.0~1.0K | HLC-(Value)-ND 7.15 6.50 5.85 
HL100, 5%, HLC 100 25K~25K | HLC-(Value)-ND 748 6.80 6.12 
50K ~75K | HLC-(Value)-ND 8.20 7.45 671 
HL225, 5%, HLD 225 1.0~50K | HLD-(Value)-ND 7290 11.73 10.56 
Mounting Bracket for HLO25, HL050 BRACKET203-ND$ 1.262 4.20/10 15.75/50 
Mounting Bracket for HL100 BRACKET206-ND+ 1712 5.70/10 21.38/50 
Mounting Bracket for HL225 BRACKET205-ND+ 1189/2 6.30/10 23.63/50 


% For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


HLT225 Series Tapped TURE 208.10 
Wirewound Resistors 


Features: « Fixed taps for voltage dividers * High temperature silicon coating * Complete 
welded construction » Excellent stability in operation (<3% change in resistance ) * Can 
be used as multi-tap resistor * Operating Temperature Range: -55°C ~ 350°C 


+ Requires 2 brackets per resistor. 


33.34 max. 


HLZ 300 Series Edgewound 
Wirewound Resistors 


Features: 

* High temperature silicon coating * Complete welded construction * Excellent for 
intermittent power and pulsing applications * Designed to meet heavy-duty requirement 
where space is at a premium « Excellent stability in operation (<3% change in resistance) 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 350°C 


Resistance Values 
HLZ300, 10%, HLZA Temperature Short 
Coefficient Time 
30 5.0 16 Series ppm/c Overload 
10 8.0 20 300/90 10X 
HLZ300 1.00 ~ 8.00/+50 Rated Power 
15 12 25 120 ~ 250/+30 for 5 Seconds 
Power Value Digi-Key Price Each 
Description Rating (W) Range (0) Part No.0 il 10 25 
HLZ300, 10%, HLZA 300 30 ~ 25 HLZA-(Value)-ND 19.17 17.43 15.69 
Mounting Bracket for HLZ-300............2.....00.0. BRACKET205-ND+ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 


For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Requires 2 brackets per resistor. 


RH Series Aluminum Housed 
Wirewound Resistors 


Specifications: 


* Terminals: Copper clad steel core * Terminal finish: Tin/Lead 60/40 Sn/Pb with nickel (6) 
underplate; Lead free Ni/Pd/Au * Operating Temperature Range: -55°C ~ 250°C 
Features: = 
* Molded construction for total environmental protection * Complete welded construction | 
* Meets applicable requirements of MIL-PRF-18546 * Mounts on chassis to utilize heat-sink 
effect * Excellent stability in operation (<1% change in resistance) D 
Temperature Short 
Dimensions (mm) Coefficient Time 
Series A B c D (ppm/°C) Overload 
100 ~ 500 / +100 
RHO05 11.28 16.41 8.13 28.58 1.00 ~ 5.00 / +50 
10 ~ 15KQ / +20 
.200/ +100 
RHO10 14.27 20.32 9.91 34.93 1.00 ~ 2.00 / +50 5X 
100 ~ 25KO / +20 Rated Power 
100 / +100 for 5 Seconds 
RH025 18.26 27.43 13.87 49.23 1.00 ~ 3.00 / +50 
120 ~ 3KQ/ +20 
150 ~ .50/ +100 
RHO50 39.67 28.96 15.49 70.64 1.00 ~ 8.00 / +50 
100 ~ 2.5KO / +20 


Resistance Values 
RH010, 1%, RHB 


Resistance Values 
RHO005, 1%, RHA 


10@ 10 100 2.0K .20 25¢ 15@ 332@ 10K® 
50 12 150@ 10K 1.0 33 100@ 1.0K@ 25Ke 
1.0 25 300 15K@ 2.00 35 300 2.0K 
5.0@ 30@ 390 10@ 50@ 330 2.5K 


Resistance Values Resistance Values 


a 7 Resistance Values 
Temperature Coefficient Short Time 9 RH025, 1%, RHC RHO50, 1% RHD 
Series (ppm/°C) Overload HLT225, 10%, HLTA pes vis 
70x Rated Power 10 50 250 4.0K 10@ if 100 = 1.0K 15 50® 25 80 20 250 25Ke 
HLT225 ee for 5 Seconds 25 100 500 10@ 20 =. 200 ~=—3.0Ke 20 10 330 10@ 30 3000 
3.0 25¢ 300 25 15¢ 5.0 12@ 40 500 
Power Value Digi-Key Price Each 12 40 500e 30 20 60 16 100® 1.0K 
Description Rating (W) | Range (0) Part No.0 1 10 25 
HLT225, 10%, HLTA 225 10 ~ 1.0K HLTA-(Value)-ND 15.84 14.40 12.96 Pawar Value Dicker Price Each 
Mounting Bracket for HLT-225 ................::0008e BRACKET205-ND$ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 Description Rating (W) Range (0) Part No.0 1 10 50 
For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). Requires 2 brackets per resistor. RHOOS. 1%. RHA 5 (7.5)# 10 ~ 25, 100, 2.0K | RHA-(Value)-ND 3.58 3.22 3.01 
eats ° 10K RHA-10K-ND 3.55 3.20 2.99 
4 Features: * High temperature silicon coating * Complete % 20, 330 RHB-(Value)-ND 7.05 6.35 5.93 
H LW Series Tu bu lar welded construction » Excellent for intermittent power AOL, ies RHB 10 (12.5)¢ 2.0K, 2.5K RHB-(Value)-ND 2.63 2.37 2.21 
. . and pulsing applications Excellent stability in operation A 
Wirewound Resistors (3% change i resistance)» Operating Temperature RHO25, 1%, RHC 25 15, 40, 300 RHC-(Value)-ND 4.15 3743.49 
ange: -55°C ~ 350°C 15 ~ 30 RHD-(Value)-ND 9.78 8.80 3.20 
RHO050, 1%, RHD 50 : . i ‘ 
Dimensions (mm) 1.0, 6.0, 16~30, 1.0K | RHD-(Value)-ND 5.10 4.59 4.29 
Core Dimensions RoHS Compliant 
sores te i S i ID- OD 10 ~ 50 RHRA-(Value)-ND 3.45 341 2.90 
‘ : 1.0 ~ 390 RHRA-(Value)-ND 3.25 2.93 2.73 
aa RHO05, 1%, RHA 5 (7.5 
HLW20 | 14.29 50.80 14.11 7.94 A (7.5) 2.0K ~ 10K RHRA-(Value)-ND 3.23 2.91 271 
: . 15K RHRA-15K-ND. 3.38 3.04 2.84 
sa rier Te LWeG Temperature Short 20 RHRB-.20-ND 640 576 5.38 
HLWA HLWB Si ae F ae F RHO1O, 1%, RKB | 10(125)¢ 1.0 ~ 1.0K RHRB- (Value)-ND 2.28 205 1.92 
vi om a7 “On eres (ppm/"C) wera wes : 2.0K ~ 10K RHRB-(Value)-ND 2.38 214 2.00 
- ie see HLW12 100 ~ 1.0K/430 10x 25K RHRB-25K-ND 3.28 295 2.76 
HLW20 = 0/50 Rated Power 10 RHRC-.10-ND 7.23 651 6.07 
1.0K 50 50K 100~100KM/#30 | for 5 Seconds RHO25, 1%, RHC 25 4.0 ~ 1.0K RHRC-(Value)-ND 3.78 340 3.18 
3.0K RHRC-3.0K-ND 3.03 2.73 2.55 
Power Value Digi-Key Price Each 
nau ‘ 15 ~ 50 RHRD-(Value)-ND 8.88 7.99 7.46 
Wests EEI SEE) ||_GEnTa(() || rita i iw) c25 RHO50, 1%, RHD 50 4.0 ~ 1.0K RHRD-(Value)-ND 4.63 447 3.89 
HLW12, 5%, HLWA 12 10 ~ 1.0K HLWA-(Value)-ND 2.28 2.08 1.87 2.5K RHRD-2.5K-ND 3.93 3.54 3.30 
HLW20, 5%, HLWB 20 5.0 ~ 20K HLWB-(Value)-ND 3.38 3.08 2.77 
HLW20, 5%, HLWB 50K ~ 100K HLWB-(Value)-ND 3.52 3.20 2.88 © For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). # RoHS Compliant Only 
a + Power rating indicates wattage printed on parts, new construction allows these resistors to be rated at higher wattage 


© For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


(listed in parentheses) but will only be printed with the higher wattage on customer request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CADDOCK ELEcTRONICS, INC. 


MP Series TO-Style Power Film Resistors 15 Watts to 100 Watts 


Features: * Non-Inductive design, ideal for Power Switching Circuits, Snubbers, Power Supplies, Industrial Controls, etc. * Values as low as 0.0050 ideal for Current Sensing * RF Applications: 500 performance up to 


500MHz * Resistor element electrically isolated from the mounting surface » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC « Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum A F F 
Dimensions in Inches (mm) 


MP915 — TO-126 Style, Case A 


.320 + .010 
(8.12 + .26) 


i 
—) 415.010 
> (2.92 + 26) 


MP820 and MP821 — TO-220 Metal Tab Style, Case B MP9100 — TO-247 Style, Case E 


0.620 +0.010 
(15.75 + 0.26) 

0.143 + 0.004 4" =| 
(3.63 + 0.10) DIA t 


110 + .010 -142 + .003 -400 + .010 


i. .175 + .015 (4.45 + .38) 
[*- ( (3.61 + .08) DIA, (10.16 + .26) 
(2.79 + .26) +4 | 


|. .052 + .003 (1.32 + .08) 


Fe 


.580 + .010 
(14.73 + 26) 


a 


-094 + .004 ~| 
(2.39 + .10) DIA? 0.210 + 0.010 
(6.33 + 0.26) 


117 + .003 
(2.97 + .08) 


.240 + .010 
-440 + .010 (6.10 + .26) 


(11.18 + .26) 


a 


.080 + .020 
(2.03 + .51) Z| 


-<co- 
MP9100 
50.0 


.053 + .007 
~~ (1.35 + 18) 


.450 + .050 


_+||_.030 + .004 


(11.43 + 1.27) (982 10) 


eS 
#1 


540 + .040 
(13.72 + 1.02) 


032 + .004 DIA. 


(81 + .10) 


|e>|— .200 + .010 


a; .025 + .004 (.64 + .10) 
(5.08 + .26) 


}«—.058 + .007 (1.47 + .18) 


MP916, MP925 and MP930 — TO-220 Style, Case C 


.410 + .010 
(10.41 + .26) 
aaa 


+ 125 + .010 


[4 (3.18 + .26) 


125 + .004 
(3.18 + .10) DIA. 


125 + .010 


> eae 


130 + .030 


(8.30 +.76) 7] 
.053 + .007 
f I~ (1.35 + .18) 


F || | 030 + .004 
to 


500 + .050 
(12.70 + 1.27) (.76 = .10) 
4 .200 + .010 
(6.08 + .26) 


025 + 004 (.64 + 10) 
.070 + .010 (1.78 + .26) 


Power Ratings are based on 25°C case temperature. The case temperature is used 


200 + .010 
l++!— (5.08 + .26) 


MP2060 — TO-220 
Clip Mount Style, 
Case D 


0.410 + 0.010 
(10.41 +0.26) 


0.150 + 0.030 


(3.81 + ore) 
t 


0.500 + 0.050 F— 
(12.70 + 1.27) 


.097 +.010 
I (2.46 + .26) 


0.175 + 0.010 
(4.45 + 0.26) 


> it 


0.640 + 0.010 
(16.26 + 0.26) 


0.035 + 0.007 
— (0.89 + 0.18) 


|4— 0.105 + 0.010 
(2.67 + 0.26) 


Resistance Values 


0.570 + 0.050 


(14.48 + 1.27) 


0.400 + 0.010 
( 0.26) 


10.16 + 


0.815 + 0.010 
(20.70 + 0.26) 


af 


0.032 +0.004/-0.01¢ 
|__(0.81 +0.10/-0.026) 


}+— 0.095 + 0.010 


(2.41 + 0.26) 


Resistance Values 


to establish the maximum applied power, see Derating Curve. The case temperature 1 MP915 MP925 
measurement is made with a thermocouple contacting the bottom mounting surface 3 5.00K 20.0K 400K 
of the package (center of heat dissipating surface), with the device mounted on the Q 0.020 2.00 75.0 
heat sink with thermal grease or thermal interface material. S 0.050 5.00 100 10.0K 50.0K 
Mounting Note: Mount on a smooth, clean, and flat heat sink surface with athermal : : 
interface material such as thermal grease. The entire heat dissipating surface area © 0.10 40.0 200 Resistance Values 
must be in contact with the heat sink. E MP2060 
Screw Mounting: Mount with a compression washer (Belleville) that provides a 0.20 20.0 500 
force of 150 ~ 300 pounds. The maximum mounting torque to avoid damage to the 25 100 1e0'178 0.005, vey) Teh 
package is 6 in-Ibs (TO-126), 8 in-lbs (TO-220 and TO-247). CASE TEMPERATURE °C 0.50 25.0 1.00K 0.010 2.00 100 
Clip Mounting: Recommended Clip Force is 8 ~ 30 pounds applied to the center 
of the package. The clip should be smooth to avoid any point concentrations Resistance Values 1.00 50.0 0.020 5.00 200 
of pressure. For additional information see the application notes online @ MP820 0.050 10.0 500 
www.caddock.com eg i 
1010 75.0 eas 0.10 20.0 1.00K 
Temperature Coefficient: 20.0 100 2.00K nesistance Values 0.20 25.0 
MP915, MP916, MP925, MP930: AR taken at 150°C, ref. to 25°C 25.0 200 5.00K : : 
0.500 ~ 100K: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C 0.020 2.00 75.0 0.50 50.0 
0.0209 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C 0.0109 ~ 0.0190: 0 ~ +500ppm/°C 50.0 500 10.0K 
MP820 and MP821: AR taken at 175°C, ref. to 25°C 0.050 5.00 100 7 
i Ri ti Val 
5.000 ~ 10.0KQ: -20 ~ +50ppm/*C 0.500 ~ 4.990: -20 ~ +80ppm/°C a0 aa0 ae epson 
0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C. 0.0200 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C Resistance Values ‘ ‘i 
MP2060: AR taken at 150°C, ref. to 25°C MP821 0.20 20.0 500 0.050 1.00 20.0 100 
0.509 ~ 1.00KQ: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.499: 0 ~ +100ppm/°C. 0.020 0.20 2.00 0.10 2.00 25.0 
0.0150 ~ 0.0490: 0 ~ +200ppm/°C 0.0050 ~ 0.0140: 0 ~ +300ppm/°C é é 0.50 25.0 1.00K 020 5.00 50.0 
MP9100: AR taken at 175°C, ref. to 25°C Oe) Oss) aie aay ene pun ; ; : 
0.500 ~ 1000: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +150ppm/°C 0.10 1.00 : i 4 0.50 10.0 75.0 
Power Rating Maximum 
Caddock Case @ 25°C Case Thermal Continuous Range Tolerance Digi-Key Price Each 
Model Type Temperature Resistance Operating Voltage a % Part No.0 1 10 25 50 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 0.020 5 MP915-0.020J-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 200 Volts rms AC 0.050 1 MP915-0.050F-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 1 MP915-(Value)F-ND® 3.24 2.88 2.52 2.30 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP915-(Value)F-ND® 3.08 2.74 2.40 2.19 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP915-(Value)F-ND® 2.77 2.46 2.15 1.97 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt 500 Veil AC 0.020 ~ 0.050 1 MP821-(Value)F-ND 8.69 7.72 6.76 6.18 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt ps ‘amied b 0.10 ~ 0.50 1 MP821-(Value)F-ND 8.69 7.72 6.76 6.18 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt sqrt(PxR) y 1.00 ~ 5.00 1 MP821-(Value)F-ND 7.44 6.62 5.80 5.31 
MP820 B 20 Watts 7.50°C/Watt 10.0 ~ 10.0K d MP820-(Value)F-ND 5.76 5.12 4.49 4.10 
MP916 c 16 Watts 7.81°C/Watt sqrt(PxR) 0.010 5 MP916-0.010J-ND® 6.89 6.12 5.36 4.90 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 0.020 5 MP930-0.020J-ND® 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 250 Volts rms AC 0.050 d MP930-0.050F-ND® 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 c 30 Watts 4.17°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 ll MP930-(Value)F-ND® 4.14 3.68 3.22 2.95 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP930-(Value)F-ND® 3.94 3.50 3.07 2.80 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 10.0 ~ 2.00K 1 MP930-(Value)F-ND® 3.51 3.12 2.74 2.50 
MP925 Cc 25 Watts 5.00°C/Watt 500 Volts 5.00K ~ 100K 1 MP925-(Value)F-ND® 3.53 3.14 2.75 2.51 
MP2060 D 18 Watts 6.94°C/Watt 0.005 5 MP2060-0.005J-ND® 9.83 8.74 7.65 7.00 
MP2060 D 36 Watts 3.47°C/Watt 0.010 2 MP2060-0.010G-ND® 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 250 ag 0.020 ~ 0.050 1 MP2060-(Value)F-ND@ 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt eerPXR) y 0.10 ~ 0.50 1 MP2060-(Value)F-ND@ 8.34 7.42 6.49 5.94 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 1.00 ~ 5.00 1 MP2060-(Value)F-ND@ 7.16 6.36 5.57 5.09 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP2060-(Value)F-ND® 6.63 5.96 5.57 5.04 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 0.050 1 MP9100-0.050F-ND® 12.49 11.10 9.72 8.88 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt Limited b 0.10 ~ 0.50 1 MP9100-(Value)F-ND@ 11.90 10.58 9.27 8.46 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt sgrtPxr) 1.00 ~ 5.00 1 MP9100-(Value)F-ND® 11.01 9.78 8.56 7.83 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 10.0 ~ 20.0 1 MP9100-(Value)F-ND@ 10.08 8.96 7.84 7A7 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 25.0 ~ 100 1 MP9100-(Value)F-ND® 7.92 7.04 6.16 5.64 
For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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MR Series — Low Resistance Value Molded 2 Leads Resistors 


> : Resistance Value Chart ; Features: 
Stackpole Electronics, Inc. Dimensions (mm) * Metal element resistors »* Excellent load life stability * Inherently non-inductive 
Resistive Product Solutions 0.005 0.025 0.075 Type A B c D * Tinned copper leads * Low temperature coefficient * High power to size ratio 
roe eee D 0.01 0.03 0.1 MRS 142 52 34.9 081 Pasi reece eats automated placement. 
0.02 0.05 jectrical Specifications: 
5 MRS 23.5 8.4 34.9 0.91 * Maximum Voltage: 500V * Temperature Coefficient: 50 ~ 400ppm/°C 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Watt- Toler- Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) age ance Part No.§ al 10 25 Part No.§ 500 750 1,000 1,500 
0.005 ~ 0.1 3 1% MR3-(Value)FCT-ND 3.07 2.13 1.97 MR3-(Value)FTR-ND = 427.50 = 523.00/M 
0.005 ~ 0.1 5 1% MR5-(Value)FCT-ND 3.59 2.49 2.30 MR5-(Value)FTR-ND 368.00 = 612.00 = 


§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 


MPR Series — Flameproof Metal Plate Resistors HS 
m 
Resistance , 7 Features: 
Value Chart Dimensions (mm) * Small size with high power ratio »* Low resistance values and low 
Type A B H H1 P inductance * Crimped leads keep circuit board temperature cooler 
0.01 0.05 MPR3 14 5 13 14 10 Electrical Specifications: 
% MPRS5 14 5 18 14 10 * Maximum Voltage: 350V * Temperature Coefficient: 350ppm/°C 
Oe Oe Digi-Key Price Each 
0.025 0.1 Resistance Range (0) Wattage Tolerance Part No.§ 1 10 25 
0.01 ~ 0.1 3 5% MPR3-(Value)J-ND 79 58 54 
0.03 0.01 ~ 0.1 5 5% MPRS-(Value)J-ND 88 64 -60 
§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 
TR Series — Power Resistors Dimensions — mm (maximum) 
Type A B c D E F G H l a b c d e 
; ; TR20 | 10.67 = 16.52 | — 13.97 | 4.06 | 5.34 0.86 1.40 3.44 = = 0.60 | 2.04 
TH20 and! IHS0/Series TRSS Series TR35 | 10.41 | 3.75 | 15.00 | 3.05 | 14.70 | 4.00 | 5.33 | 0.86 | 1.37 | 4.82 | 1.40| 635) 0.70 | 252 
a be i TR5O | 10.67 =. 16.52 | — 13.97 | 4.06 | 5.34 0.86 1.40 3.44 - - 0.60 | 2.04 
Electrical Thermal Characteristics 
TR20 TR35 TR50 
Free Air Power Rating 3W in free air at 25°C 2.5W in free air at 25°C 3W in free air at 25°C 
Resistance 
Range Digi-Key Price Each 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ 1 10 25 
Features: * TO-220 style * Molded case for environmental protection 0.05 ~ 1 20 Watt 5% = TR20-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
* Operating temperature range: -65°C ~ 150°C * Maximum Voltage: 350V 1.5 ~4.7 20 Watt 5% +200ppm TR20-T0-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
: 7.5~10 20 Watt 5% +100ppm TR20-T1-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
Resistance Value Chart 15 ~ 100 20 Watt 5% +50ppm TR20-T2-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
TR20 TR35 TR50 1 35 Watt 5% = TR35-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
1 10 62 1.5~4.7 35 Watt 5% +200ppm TR35-T0-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
0.05 3.3 47 0.05 3.3 47 7.5~10 35 Watt 5% +100ppm TR35-T1-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
0.1 47 51 1.5 15 75 0.1 47 51 15 ~ 100 35 Watt 5% +50ppm TR35-T2-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
0.25 7.5 62 22 22 100 0.25 7.5 62 0.05 ~ 1.5 50 Watt 5% — TR50-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
0.5 10 75 33 33 0.5 10 75 2.2~4.7 50 Watt 5% +200ppm TRS50-TO-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
1 1s 100 47 47 1 15) 100 7.5~10 50 Watt 5% +100ppm TR50-T1-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
1.5 22 Z abo 22 15 ~ 100 50 Watt 5% +50ppm TR50-T2-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
2.2 33 75 51 2.2 33 


§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 


CF and CD Series — Carbon Film Resistors 


CF Series Features: * Ideal for commercial / industrial applications * Flame retardant coating * Auto sequenc- 


ing / insertion compatible 


CD Series Features: « Ideal for crossovers or jumpers on circuit boards with auto-insertion capability * High 


current rating 


Resistance Value Chart for CF1/4 and CF1/2 Series 


Dimensions (mm) 
Type A B c D 
CF1/4 6.5 +0.5 2.3 +0.2 28.0 +3.0 0.56 +0.05 
CF1/2 8.5 +0.5 2.7 +0.5 28.0 +3.0 0.6 +0.05 
cD 6.0 +0.3 2.3 +0.2 28.0 +2.0 0.55 +0.03 


dl 24 56 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 30K 82K 240K 680K 5.6M on . j 
10 27 62 200 430 910 OK 43K 10K 33K 91K 270K 1M 10M Additional Resistance Values for CF1/4 Series 
12 30 68 220 470 1K 2.2K 4.7K 12K 39K 100K 330K = 1.2M 36 O1K 36K 160K 820K 18M 43M 
15 33 75 240 510 1.1K 24K 5.1K 15K 47K 120K 390K 2.2M 91 11K 43K «300K. «910K.—«Ssé=—«éM~Sté«w 
ee Ho foe Sm Seok MIM 2a 
. . : 130 16K 110K 620K 1.3M 2.7M 8.2M 
20 47 120 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 22K 68K 200K 510K 4.7M 160 24K 130K ea { a 3M 91M 
22 51 150 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 27K 75K 220K 560K 5.1M : E 
§ Not available in CF 1/4 Series 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No.¢ 10 25 100 Part No.+ 5,000 
1~10M 0.25 5% CF1/4(Value)5%RCT-ND 18 At 1.32 CF1/4(Value)5%RTR-ND 6.00/M 
1~10M 0.5 5% CF1/2(Value)5%RCT-ND 26 61 1.96 CF1/2(Value)5%RTR-ND 9.00/M 
0 = = CD1/40RCT-ND 18 Al 1.32 CD1/40RTR-ND 6.00/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


KAL Series — Aluminum Housed Axial Lead Wire Wound Resistors 


Resistance Value Chart 


KAL10 KAL25 
1 250 1 20 
5 1K 2 25 
10 2.5K 3 50 
20 5K 2 ue, 
10 100 
50 15 250 


KAL50 
1K i 10 
1.5K 1.5 15 
3K 2 20 
10K 3 25 
5 30 
6 35 


Features: * Aluminum housing for maximum heat dissipation * Complete welded construction * 10 ~ 50W tinned copper terminals 
¢ Temperature Coefficient: +100ppm below 0.10, +50ppm from 0.10 ~ 9.90, +30ppm from 100 ~ 490, +20ppm above 500. 


= 


Dimensions in mm (maximum) 
Type A B c D E F G H J K L M N P 
KAL10 | 14.3 15.9 19.0 34.9 10.7 20.3 9.9 1.9 4.8 2.4 2.4 2.6 2.2 7.9 
KAL25 | 18.3 19.8 27.0 49.2 14.0 27.4 13.9 2.2 6.6 4.4 3.2 2.9 22 W141 
KALSO | 39.7 21.4 50.0 70.6 16.0 29.0 15.5 2.2 7.6 5.0 3.2 27 2.2 10.4 
Resistance Dielectric 
Range Withstanding Digi-Key Price Each 
50 (Q) Wattage | Tolerance Voltage Part No. 1 10 25 
100 1~1K 12.5 Watt 1% 1,000 KAL10-(Value)F-ND 2.80 2.12 1.92 
300 2.5K ~ 5K 12.5 Watt 1% 1,000 KAL10-(Value)F-ND 2.91 2.20 2.00 
1K 1~3K 25 Watt 1% 2,500 KAL25-(Value)F-ND 3.47 2.59 2.42 
1.5K 10K 25 Watt 1% 2,500 KAL25-(Value)F-ND 3.78 2.82 2.64 
1~1.5K 50 Watt 1% 2,500 KAL50-(Value)F-ND 4.10 3.06 2.86 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CSR/CSRN Series — Thick Film Current Sensing Resistors 


Stackpole Electronics, Inc. 


Resistive Product Solutions 


Features: Resistance Value Chart 
Solder Pad * Power ratings to 3 Watts * Low inductance — less than 0.2nH typically CSR1/2 CSRN1 CSRN2 
= 0.01 0.1 0.01 0.06 0.4 0.01 0.068 0.33 
Sie Dimensions mm (maximum) 0.012 0.2 0.015 0.075 0.8 0.015 0.075 04 
Type Code A B c a b L w D oe ae 0.02 0.1 0.75 0.02 0.1 0.47 
CSR1/2 1206 3.20 | 1.803 0.66 | 0.814 | 0.66 | 4.00 2.00 | 1.80 0.025 0.33 0025 O:18 aes ot he 
0.03 0.5 0.03 0.2 0.03 0.2 0.68 
CSRN1 2010 +|5.156] 2692 | 0.712 | 0.915 | 0.762 | 6.35 | 3.68 | 1.40 aes one 0.04 0.25 0.04 0.25 0.75 
CSRN2 2512 6.40 | 3.225 | 0.686 | 0.889 | 0.762 | 8.00 4.00 | 1.40 0.075 1 0.05 0.3 0.05 0.3 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each i-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ i 10 25 Part No.§ 1,000 
0.01 ~ 0.02 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND .78 54 50 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 140.00 
0.025 ~ 0.05 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND -70 49 45 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 126.00 
0.075 ~ 0.1 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND 62 44 40 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 112.00 
0.2 ~ 0.33 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND 39 27 25 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 80.00 
0.5~1 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND 23 AT 15 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 54.00 
0.01 ~ 0.02 1 1% +250 ppm/°C CSRN1(Value)1%ICT-ND 1.09 76 -70 CSRN1 (Value)1%ITR-ND 189.00 
0.025 ~ 0.05 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND 1.01 or 65 CSRN1 (Value)1%ITR-ND 176.00 
0.06 ~ 0.1 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND 94 65 60 CSRN1 (Value) 1%ITR-ND 168.00 
0.15 ~ 0.4 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND -70 49 45 CSRN1 (Value) 1%ITR-ND 126.00 
0.5 ~ 0.75 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND 55 38 35 CSRN1 (Value)1%ITR-ND 98.00 
0.01 ~ 0.02 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 1.25 87 80 CSRN2(Value)1%ITR-ND. 216.00 
0.025 ~ 0.05 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 1.01 71 65 CSRN2(Value)1%ITR-ND. 176.00 
0.068 ~ 0.1 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 94 65 60 CSRN2(Value)1%ITR-ND 168.00 
0.15 ~ 0.47 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 78 54 50 CSRN2(Value)1%ITR-ND. 140.00 
0.5 ~ 0.75 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 47 33 30 CSRN2(Value)1%ITR-ND 96.00 
§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 
. . . . . ® 
CSRF Series — Foil on Ceramic Current Sensing Resistors Digi) Reel 
Features: i 
7 Dimensions (mm) Resistance Value Chart 
* Low inductance — typically less than 0.2nH ; 
* TCR down to +50 ppm/*C Type Size Code Ls WwW H a b CSRF1/2 CSRF1 CSRF2 
CSRF1/2 1206 3.2 40.2 1.6 20.2 0.8 40.15 0.5 +0.15 0.5 40.15 0.006 0.005 0.005 
CSRF1 2010 5.0 +0.2 2.5 +0.2 0.8 +0.15 0.5 +0.15 0.5 +0.15 0.008 0.01 .01 
CSRF2 2512 6.5 +0.33 3.2 +0.2 0.8 +0.15 1.0 40.15 1.0 40.15 . . 0.05 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Wat- | Toler- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) tage ance | Part No.§ 1 10 25) Part No.§ 2,000 
0.005 ~ 0.01 0.5 1% CSRF1/2(Value)1%RCT-ND 94 65 60 CSRF1/2(Value)1%RTR-ND 168.00/M 
0.006 ~ 0.008 1 1% CSRF1(Value)1%RCT-ND 1.56 1.08 1.00 CSRF1(Value)1%RTR-ND 264.00/M 
0.005 ~ 0.05 2 1% CSRF2(Value)1%RCT-ND 1.87 1.30 1.20 CSRF2(Value)1%RTR-ND 317.00/M 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
. . . . ¥ 
CSNL Series — Metal Foil Current Sensing Resistors Reel 
Fostites: Dimensions - mm 
Solder Pad * Low inductance — typically less than 0.1nH Type Size Code L W H a D 
* TCR down to +50ppm/°C. v 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200V CSNL1/2 1206 3.20 +0.25 1.60 +0.1 0.6+0.2 | 0.98 +0.38 | 0.98 +0.38 
; CSNL1 2010 5.08 +0.25 | 2.54+0.15 | 0.6 +0.2 1.67 +0.63 | 1.67 +0.63 
Resistance Value Chart CSNL2 (0.00050) 6.35 20.25 | 3.182025 | 1440.2 | 13203 | 13203 
CSNL1/2 CSNL1 CSNL2 CSNL2 (0.0010) 6.35 +0.25 | 3.18+0.25 | 0840.2 | 1.3403 | 1.3403 
CSNL2 (0.0020) 6.35 40.25 | 3.18+40.25 | 0.5+0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.001 0.001 0.0005 0.004 CSNL2 (0.0030) 2512 6.35 40.25 | 3.18+40.25 | 0.7 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.002 0.002 0.001 0.005 CSNL2 (0.0040) 6.35 40.25 | 3.18+0.25 | 0.6+0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.003 0.003 0.002 0.007 CSNL2 (0.0050) 6.35 40.25 | 3.1840.25 | 0.5+0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.005 0.003 CSNL2 (0.0070) 6.35 40.25 | 3.18+0.25 | 0.45 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Range (0) Wattage Tolerance Part No.§ 1 10 25 Part No.§ Qty. Pricing 
0.001 ~ 0.003 1 1% CSNL1/2(Value)1%RCT-ND 1.25 87 80 CSNL1/2(Value)1%RTR-ND 2,000 211.00/M 
0.001 ~ 0.005 1.5 1% CSNL1(Value)1%RCT-ND 1.25 87 80 CSNL1(Value)1%RTR-ND 2,000 211.00/M 
0.0005 2 1% CSNL2(Value)1%RCT-ND 1.64 1.14 1.05 CLNL2(Value)1%RTR 2,000 284.00/M 
0.001 ~ 0.005 2 1% CSNL2(Value)1%RCT-ND 1.17; 81 75 CSNL2(Value)1%RTR-ND 2,000 203.00/M 
0.007 2 1% CSNL2 (Value)1%RCT-ND 1A7 81 75 CSNL2(Value)1%RTR-ND. 2,000 203.00/M 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
1/2 Watt 1206 1% Sample Kit 1 Watt 2010 1% Sample Kit 2 Watt 2512 1% Sample Kit 
25 each of the following values: 25 each of the following values: 25 each of the following values: 
CSRF | CSNL | CSR CSNL CSRN CSRF CSNL CSRN 
0.005 0.001 0.012 0.05 0.25 0.001 0.01 0.075 0.15 0.5 0.005 0.0005 0.01 0.075 0.15 0.4 
0.01 0.002 0.015 0.075 0.3 0.002 0.02 0.1 0.2 0.75 0.01 0.001 0.02 0.1 0.2 0.47 
0.01 0.003 0.02 0.1 0.5 0.003 0.025 0.015 0.25 0.002 0.025 0.015 0.25 0.5 
0.025 0.015 0.75 0.005 0.03 0.04 0.3 0.003 0.03 0.04 0.3 0.68 
0.03 0.2 0.05 0.06 0.4 0.007 0.05 0.068 0.33 0.75 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
1/2 Watt 1206 1% Sample Kit, 25 each of 20 values CSKA1/21%SAMP/KIT-ND 125.00 
1 Watt 2010 1% Sample Kit, 25 each of 21 values... CSKA11%SAMP/KIT-ND 137.50 
2 Watt 2512 1% Sample Kit, 25 each of 27 values... CSKA21%SAMP/KIT-ND 150.00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1895 
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Stackpole Electronics, nc. RHC Series — High Power Thick Film Chip Resistors Digi 
Resistive Product Solutions 
Resistance Value Chart Features: 
0.4 68 1K 15K * 2 Watts of power 
dl 100 1.5K 22K ¢ Runs significantly cooler than standard thick film 2512 chip 
10 150 2.2K 33K ds 
15 220 3.3K 47K 1 
22 330 4.7K 68K Power Rating Maximum Temperature 
33 470 6.8K 100K Type @ 70°C Voltage Coefficient Solder Pad 
47 680 10K RHC2512 2 Watt 400 +100ppm/°C jit 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No.¢ ll 10 25 Part No.¢ 4,000 
0.1 ~ 100K 2 1% RHC2512-(Value)FCT-ND 1.95 1.35 1.25 RHC2512-(Value)FTR-ND 260.00/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


RNCS Series — Anti-Corrosive 


Resistance Value Chart Resistance Features: 
RNCS16 and RNCS20 Series Value Chart * Special passivation for moisture sensitive 
RNCS32 Series applications 
10§& 332taA 2.49KTA 12.1KtA 68.1KTA *Test proven immunity to humidity and 
49.9ta 475th 2.74Kta 15Kta 75Kt a 10 inoteture corrosion 
75té 499ta 3.01KtA 20Kta 100KtA& 100 * Ideal replacement for costly tantalum nitride 
100t& 681ta 3.32KTa& 22.1KtA 150KTtA& resistors 
121ta 750ta 4.75Kt& 24.9Kt a 200Kt& 1K 
150t& 825ta 4.99KtA 27.4Kt& 249Kta& 40K Dimensions — mm 
200tA 1Kta 6.81KtA 30.1Kté 499K§& Type Size Code L Ww H Fi b 
221ta 1.5KtA 75KtA 33.2KtA 100K 
ata oKtA 8.25KtA 47 5KtA ae RNCS16 0603 1.6 +0.2 0.8 #0.2 0.440.1 | 0.3202 0.3 40.2 
301tA 2.21KtaA 10KTA 49.9Kt&A RNCS20 0805 2.0 +0.2 1.25 40.2 0.4 +0.1 0.4 +0.2 0.4 +0.2 
§ Not available in RNCS16 Series RNCS32 1206 3.2 +0.2 1.6 40.2 0.5 +0.1 0.5 +0.3 0.4 +0.2 
Resistance Tape and Reel 
Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing 
(a) Wattage Tolerance TCR Part No. 1 10 25 Part No. 1,000 
49.9 ~ 249K 0.1 +0.1% +25ppm/°C RNCS16T9(Value)0.1%ICT-ND 53 3.67 8.50 RNCS16T9(Value)0.1%ITR-ND 109.00 
10 ~ 499K 0.125 +0.1% +25ppm/°C RNCS20T9(Value)0.1%ICT-ND 53 3.67 8.50 RNCS20T9(Value)0.1%ITR-ND 109.00 
10~1M 0.25 +0.1% +25ppm/°C RNCS32T9(Value)0.1%ICT-ND 62 4.32 10.00 RNCS32T9(Value)0.1%ITR-ND 112.00 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
NEW! Kits 
+ RNCS16T90.1%KIT-ND RNCS 0603 Series Resistors Kit (20 each of values denoted) . ... $91.00 


A RNCS20T90.1%KIT-ND RNCS 0805 Series Resistors Kit (20 each of values denoted) . ... $98.00 


Dimensions in mm 


HPC Series — High Power Surface Mount Resistors 


Resistance Value Chart Features: 

0.05 2 12 50 1K ¢ Up to 12W with no external heat sinks * Non-inductive resistive element * Up to 50W for 

0.1 51 20 100 short duration 

oe ae eS a Electrical Specifications: 

x 2 * Maximum Voltage: 200V * Temperature Coefficient: +150ppm/°C Solder Pad 
0.500 —| 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Toler- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage | ance | Part No. if] 10 25 Part No. 200 400 
0.05 ~ 1K 5 5% HPC12-(Value)JCT-ND 9.75 6.75 6.25 HPC12-(Value)JTR-ND 487.60 800.00 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


SM Series — Surface Mount Wirewound Resistors 


peace Dimensions — mm 
'alue Chai 
Type A B c D E F WwW H L 
0.01 0.5 SM2 10.4 WW 4.6 6.1 2.5 2.9 4.0 4.0 13.7 
0.02 1 SM3 16.0 | 18.0 65 7.0 28 29 5.0 4.2 21.6 Solder Pad 
0.025 10 
0.05 50 Features: « High temperature molded encapsulation * Flex termination for absorbing thermal expansion 
04 100 * All welded construction * Tinned copper terminals 
0.2 250 Electrical Specifications: * Maximum Voltage: SM2: 50V; SM3: 100V * Temperature Coefficient: SM2: 
+100ppm/°C; SM3: +100ppm/°C 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No.t 1 10 25 Part No.t 750 800 1,500 1,600 
0.01 ~ 0.05 SM2-(Value)FCT-ND 3.04 2.11 1:95 SM2-(Value)FTR-ND = 452.80 = 519.00/M 
0.1 ~0.5 2 1% SM2-(Value)FCT-ND 2.73 1.89 1.75 SM2-(Value)FTR-ND = 406.40 = 466.00/M 
1~ 250 SM2-(Value)FCT-ND 2.34 1.62 1.50 SM2-(Value)FTR-ND = 348.00 = 399.00/M 
0.01 ~ 0.05 SM3-(Value)FCT-ND 3.98 2.76 2.55 SM3-(Value)FTR-ND 535.50 = 663.00/M = 
0.1 ~0.5 3 1% SM3-(Value)FCT-ND 3.51 2.43 2.25 SM3-(Value)FTR-ND 489.75 _— 599.00/M _— 
1 ~ 250 SM3-(Value)FCT-ND 2.96 2.06 1.90 SM3-(Value)FTR-ND 413.25 = 505.00/M = 
t For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1896 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


—+ ON Precision Power Foil Shunt Resistors 


Features: * Low TCR * High pulse ratings and absorption features : = 
which make for high performance in surge and high frequency Fig. 1 — FPS2-T220 (Surface Mount) Fig. 2 — FPR2-T220 
applications, long term stability * Superior load stability compared 
to thick film down to 0.1% * Customs available as a special 
order Material Specifications: * Resistor Material: Copper 
Nickel Manganese-Foil (CuNiMn-Foil) * Substrate: (FPR2-T220 
and FPS2-T220 Series) Alg03 or anodized aluminium; (FPR2-T218 
Series) anodized aluminium * Connector Material: Tinned 
Copper Electrical Specifications: » Temperature Coefficient: t 
R>0.20 +15ppm/K (20°C ~ 60°C) R<0.2 (See chart for TCR) 21.10 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 130°C Power Rating ‘ et . i _¥ 17.75 2.00-+! J- 
Notes: For the full power rating resistors must be attached to a 2 5 10 20 50 100 200 : 14.50 = 4 30 cies 
Suitable heat sink. The maximum internal resistor temperature Resistance Value (mOhm) 5 eR 40° ‘J , 
is 130°C. Applications: * Current Sense + High frequency 2.80 ie 

* Power Supplies * Telecom «Instrumentation * Test Equipment 


(ppm/k) 


= 
ao 
a 
oO 
Ee 


Resistance Values — FPS2-T220 Series Resistance Values — FPR2-T220 Series Resistance Values — FPR2-T218 Series 


0.005 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 0.002 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 0.002 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 
0.0075 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 0.005 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 


0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 
Power Resistance Tolerance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Riedon 
Fig.| Rating Range (0) % Part No.t 1 10 50 Part No. 500 1,000 2,500 Part No. 
at 15W 0.005 ~ 50.000 1 FPS2-T220(Value)CT-ND$ 8.52 6.39 5.68 FPS2-T220(Value)TR-ND 2775.00 4704.00 4526.00/M FPS2-T220 xxxxxx Ohm 1% 
2 15W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T220(Value)-ND 8.28 6.90 6.04 = FPR2-T220 xxxxxx Ohm 1% 
3 30W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T218(Value)-ND 7.38 5.46 4.81 = FPR2-T218 xxxxxx Ohm 1% 


t+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). + Cut Tape 


Resistance Values 


0.010 0.150 3 
0.015 0.200 5 


Precision Power Foil Shunt Resistors 


Features: « Industry standard T227 housing * Low TCR * High power rating (80 Watts) with exceptional pulse and absorption features — ideal for 
surge and high frequency applications » Superior performance compared to Thick Film, down to 0.1% Material Specifications: * Copper Nickel 0.020 0.250 10 
Manganese-Foil (CuNiMn-Foil) * AL203 or Anodized Aluminum Substrate * Tinned Copper or Nickel Plated Connectors Electrical Specifications: 0.025 0.300 33 
* Low thermal resistance 1.0K/W Rthj-c * Temperature Coefficient R>0.20 +15ppm/K (20°C ~ 60°C) Power Rating Notes: For the full power 0.050 0.360 50 
rating resistors must be attached to a suitable heatsink. * The maximum internal resistor temperature is 130°C * Operating Temperature: -40°C 0.075 0.500 75 
~ 130°C * 2.5kV Voltage Rating Applications: * Current Sense * High Frequency * Power Supplies * Telecom * Instrumentation » Test equipment 0.100 4 100 
Power Resistance Tolerance Digi-Key Price Each Riedon 
Rating Range (9) % Part No.t 1 10 50 Part No. 
80W 0.010 ~ 0.075 1 FNR2-T227-(Value)F-ND 32.83 31.00 19.84 FNR 2-T227 xxxxx Ohm 1% xxPPM 
80W 0.100 ~5 1 FNR2-T227-(Value)F-ND 32.57 30.00 19.68 FNR 2-T227 xxxxx Ohm 1% xxPPM 
80W 10 ~ 100 1 FNR2-T227-(Value)F-ND 36.78 32.00 22.79 FNR 2-T227 xxx Ohm 1% xxPPM 


+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 


Resistance Values 


Ultra-Precision Foil Resistors Dim. in mm 
100 500 5K 15K 4 +1762 2.67-+| |= 
Features: * NiCr foil * Low TCR 1ppm » Tight 0.01% Tolerance * 0.6 Watt Power Rating * 0808 Package 8.30 
Material Specifications: * NiCr on AL2O3 Substrate * PBTB / Epoxy Housing * Tinned Copper Leads i20 us 10K 20K oe 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: 1ppm (0°C ~ 60°C) * Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 250 2K 12K 25K 
* 2kV Voltage Rating * Load life 50ppm/Year 0.64 
Applications: * Audio * Medical ¢ Military * Test Equipment * Down-hole * Instrumentation 280 2h EES eos Sieh. eee ts 
Power Rating Resistance Tolerance Digi-Key Price Each Riedon 
@ 70°C Range (0) %o. Part No.t 1 10 50 Part No. 
0.6W 100 ~ 500 0.01 USR2-0808-(Value)T-ND 18.38 14.88 13.13 USR 2-0808 xxx Ohm 0.01% 1PPM 
0.6W 1K ~ 15K 0.01 USR2-0808-(Value)T-ND 18.38 14.88 13.13 USR 2-0808 xxxx Ohm 0.01% 1PPM 
0.6W 20K ~ 30K 0.01 USR2-0808-(Value)T-ND 19.95 15.68 14.25 USR 2-0808 xxx Ohm 0.01% 1PPM 
+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 
SMD Power Thick Film Resistors [fs eat 
rox! 025 .30 es) 1.5K 
Features: * Convenient T0126 SMD housing (D-PAK) * 25 Watt Power Rating ° Solder 2) -050 36 50 2.0K 
reflow safe (260°C / 20s) * Non Inductive Design Material Specification: * Thick film 075 50 100 2.5K 
on AL203 Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: to 100ppm * Operating -10 75 250 5.0K 
Temperature: -40°C ~ 175°C * 2kV Voltage Rating Power Rating Notes: For the full power 15 1 500 7.5K 
rating resistors must be attached to a suitable heatsink. Applications: « Power Supplies 20 5 750 10.0K 
* Medical Devices * Telecom * Automotive 25 10 1.0K 
Power | Resistance | Tolerance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Riedon 
Rating | Range (9) %o Part No.t 1 10 50 Part No.t 500 1,000 2,500 Part No. 
25W .025 ~ .075 5 NPS2-T126-(Value)JCT-ND 7.68 5.53 4.92 NPS2-T126-(Value)JTR-ND 2149.00 4145.00 3914.00/M NPS 2-T126 xxxxx Ohm 5% 
25W 10 ~ .75 5 NPS2-T126-(Value)JCT-ND 6.33 4.69 4.13 NPS2-T126-(Value)JTR-ND 1771.00 3416.00 3289.00/M NPS 2-T126 xxxx Ohm 5% 
25W 1 ~ 10.0K 1 NPS2-T126-(Value)FCT-ND 6.33 4.69 4.13 NPS2-T126-(Value)FTR-ND 1771.00 3416.00 3289.00/M NPS 2-T126 xxxxxxxxx Ohm 1% 


t+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 


SMD Wirewound Resistors -S Series 


Features: * Resistance: 0.010 ~ 47kQ » High Power: 0.5 ~ 4 Watts * Low Temperature Coefficient: to +20 ppm/K 
* Superior surge handling capability * Reel packaging * Non-inductive windings are available (Type SN) * Lead Thick- 
ness: 0.006" (0.15mm) * Stand-Off Height: 0.005” (0.13mm) 


Digi@Reel’ [fais 
® 


S-1 Resistance Values S-2 Resistance Values S-4 Resistance Values S-3 Resistance Values S-5 Resistance Values Stand-Off Footprint 
0.010 0.100 1.000 150 0.010 0.150 10 220 0.010 0.150 15 470 15000 0.010 0.150 15 470 15000 0.010 68 6800 Dimensions - mm (mm) (mm) 
0.015 0150 10 220 0.015 0.200 15 470 0.015 0.200 22 680 0.015 0.200 22 680 22000 0.050 100 10000 Type] A [B/[C/[D/F oE wWwiu L 
0.020 0.200 15 0.020 0.300 22 680 0.020 0.300 47 1500 0.020 0.300 47 1500 0.100 220 15000 S-1/ 48 /33/28/15/10) 25 16125 | 64 
0.030 0.300 22 0.030 0.500 47 1500 0.030 0.500 68 2200 0.030 0.500 68 2200 1.000 470 22000 $-2] 66 |39]3.2/18]/18] 3.0 24/28] 86 
0.036 0.360 47 0.050 0.680 68 2200 0.050 0.750 100 4700 0.050 0.750 100 4700 10 680 47000 $-4]114)6.4] 4.6] 30/25] 48 3.9 | 5.8 | 13.7 
0.050 0.470 68 0.075 0.750 100 3000 0.075 1.000 150 6800 0.075 1.000 150 6800 22 2200 $-3 | 15.9/6.9]6.4/3.0/34| 38 5.1 | 3.8 | 17.8 
0.075 0.750 100 0.100 1.000 150 0.100 10 220 10000 0.100 10 220 10000 47 4700 S$-5 | 20.81 7.5|7.1| 38/48] 6.2 5.6 | 6.4 | 22.9 

Power Working Resistance 
Rating Voltage Range Tolerance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Riedon 

Type @ 70°C (Max.) a %. Part No.t 1 10 50 Part No.t Qty. Pricing Part No. 

S-1 0.5W 33 0.010 ~ 220 1 S-1-(Value)FCT-ND 1.69 1.09 90 S-1-(Value)FTR-ND 3,000 658.00/M S-1 xxxxx Ohm 1% 

S-2 1W 58 0.010 ~ 3000 1 S-2-(Value)FCT-ND 1.73 WAL 92 S-2-(Value)FTR-ND 2,000 684.00/M S-2 xxxxx Ohm 1% 

S-4 2W 127 0.010 ~ 15000 1 S-4-(Value)FCT-ND 1.73 Ast: 92 S-4-(Value)FTR-ND 1,000 720.00 S-4 xxxxx Ohm 1% 

S-3 3wW 150 0.010 ~ 22000 1 S-3-(Value)FCT-ND 2.24 1.44 1.19 S-3-(Value)FTR-ND. 500 467.50 S-3 xxxxx Ohm 1% 

S-5 4w 212 0.010 ~ 47000 1 S-5-(Value)FCT-ND 2.24 1.44 1.19 S-5-(Value)FTR-ND 500 467.50 S-5 xxxxx Ohm 1% 


+ For complete Digi-Key part number, substitute the value from Resistance Values chart for (Value). 


Digi@Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1897 


Panasonic surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: EXB-N8V, EXB-V4V and EXB-V8V 
High Density: * 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) *4 resistors in - 7 : 3 
3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) *2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) *4 resistors in 1.4mm x 0.6mm size (EXB-18V) Dimensions (mm) Weight HAI 


4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-28V) * 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-N8V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm Type L| WwW] T | Al} A2|] BI P G | (9/M pes.) 
size (EXB-34V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-38V) * 8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HV) * Improvement of exe-nav | 2.0 101045! 03!/03/02/05!030 30 


placement efficiency: Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. t 

EXB-V4V | 1.6] 1.6} 0.60 | 0.6 | — | 0.3 | 0.8 | 0.45 5.0 ALIALI.B 
SPECIFICATIONS: EXB-V8V | 3.2] 1.6|0.60 | 0.6/0.6) 0.3) 08}0.45} 10 snare u >| Tie 
Resistance Tolerance: J: +5% »* Power Rating at 70°C: 1/16W per element; 1/32W for EXB-14V, EXB-28V, EXB-N8V and EXB- G 1 
18V *Maximum Rated Continuous Working Voltage $: 50V; 25V for EXB-2HV; 12.5V for EXB-14V and EXB-18V *Maximum  # Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from Ww 
Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV; 25V for EXB-14V and EXB-18V »* Temperature Characteristic Range: +200ppm/°C RCWV = V Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV a | 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C listed, whichever is less. : G4 


Isolated Terminals EXB-14V EXB-18V EXB-24V EXB-28V 


Fig. 1 — 
2 Resistors 


Fig. 3 — 
8 Resistors 
Dim. in mm 
EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V and EXB-38V Series EXB-14V and EXB-18V Series 
Isolated Termivek Besistance Sie (E12 Values) Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
alue listed in ohms; (Value listed in ohms) 

Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 3R9 (3R9) 27 (270) 470 (471) 8.2K (822) 150K (154) 0.0 (000) 47 (470) 270 (271) 1.5K (152) 8.2K (822) 47K (473) 270K (274) 
1.0 (1RO) 4R3 (4R3) 33 (330) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 10 (100) 56 (560) 330 (331) 1.8K (182) 10K (103) 56K (563) 330K (334) 
1.1 (1R1) 4R7 (4R7) 39 (390) 680 (681) 12K (123) 220K (224) 12 (120) 68 (680) 390 (391) 2.2K (222) 12K (123) 68K (683) 390K (394) 
4.2 (1R2) 5R1 (5R1) 47 (470) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 15 (150) 82 (820) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 82K (823) 470K (474) 
rsa) | aneens | soe} | oko | races | sencison atte} | andi | santas) | gactese) | sates) | fonction | semcees 
1S(1H5) SRei ere) 881680) TOR 22) zak (223) Sey 27 (270) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 27K (273) 150K (154) | 820K (824) 

1.6 (1R6) 6R8 (6R8) 82 (820) 1.5K (152) 27K (273) 470K (474) 
18 (1R8) 7R5 (7R5) 400 (104) 118K (182) 33K (333) 560K (564) 33 (330) 180 (181) 1.0K (102) 5.6K (562) 33K (333) 180K (184) 4M (105) 
‘ ; 39 (390) 220 (221) 1.2K (122) 6.8K (682) 39K (393) 220K (224) 
2.0 (2RO) 8R2 (8R2) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 680K (684) 
aavna | 10(000) | toe | sax aaa | soKtsca) | aM(los) EXB-28V and EXB-NBV Series 
: . Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
Bea steitene [jaeeteete al cette leas Walue listed In ohms) 
r 5 (151 7 .7K (47: 
3.3 (3R3) 18 (180) 330 (331) 5.6K (562) 100K (104) (eats, CaS easy ees (aS es pealue) 
3.6 (3R6) 22 (220) 390 (391) 6.8K (682) 120K (124) ‘ode ode ‘ode ‘ode) ‘ode ‘ode ‘ode 
; 0.0 (000) 6.8 (6R8) 51 (510) 390 (391) 3.0K (302) 22K (223) 160K (164) 
___EXB-2HV Series 1.0 (1RO) 7.5 (7R5) 56 (560) 430 (431) 3.3K (332) 24K (243) 180K (184) 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 1.1 (1R1) 8.2 (8R2) 62 (620) 470 (471) 3.6K (362) 27K (273) 200K (204) 
(Value listed in ohms) 1.2 (1R2) 9.1 (9R1) 68 (680) 510 (511) 3.9K (392) 30K (303) 220K (224) 
TEND Hires Ta Val THD VAD 1.3 (1R3) 10 (100) 75 (750) 560 (561) 4.3K (432) 33K (333) 240K (244) 
1.5 (1R5) 11 (110) 82 (820) 620 (621) 4.7K (472) 36K (363) 270K (274) 
Kode) (Cogs) (code) (Code) (Code) (Code) 1.6 (1R6) 42 (120) 91 (910) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) | 300K (304) 
0.0 (000) 10 (100) 120 (121) 1.5K (152) 18K (183) 220K (224) 1.8 (1R8) 13 (130) 100 (101) 750 (751) 5.6K (562) 43K (433) 330K (334) 
1.0 (1RO) 12 (120) 150 (151) 1.8K (182) 22K (223) 270K (274) 2.0 (2RO) 15 (150) 110 (111) 820 (821) 6.2K (622) 47K (473) 360K (364) 
1.2 (1R2) 15 (150) 180 (181) 2.2K (222) 27K (273) 330K (334) 2.2 (2R2) 16 (160) 120 (121) 910 (911) 6.8K (682) 51K (513) 390K (394) 
1.5 (1R5) 18 (180) 220 (221) 2.7K (272) 33K (333) 390K (394) 2.4 (2R4) 18 (180) 130 (131) 1.0K (102) 7.5K (752) 56K (563) 430K (434) 
1.8 (1R8) 22 (220) 270 (271) 3.3K (332) 39K (393) 470K (474) 2.7 (2R7) 20 (200) 150 (151) 1.1K (112) 8.2K (822) 62K (623) 470K (474) 
Beery | e7e79)) || se0 at) |) “Sian (ava) || ak | Pete) | Fees) ||| oaiein) || seotion | diaries) || toRuos) | zegcns) || ane es 
Be Ga 2 CS eee ye ae ne ay eS een eM 3.6 (3R6) 27 (270) 200 (201) 1.5K (152) 11K (113) 82K (823) 620K (624) 
AGERE ica ate aEGee Ror ase AGH 3.9 (3R9) 30 (300) 220 (221) 1.6K (162) 12K (123) 91K (913) 680K (684) 
9 (39) (470) (861) BK (682) (823) (105) 4.3 (4R3) 33 (330) 240 (241) 1.8K (182) 13K (133) 100K (104) | 750K (754) 
4.7 (4R7) 56 (560) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 4.7 (4R7) 36 (360) 270 (271) 2.0K (202) 15K (153) 110K (114) | 820K (824) 
5.6 (5R6) 68 (680) 820 (821) 10K (103) 120K (124) 5.1 (5R1) 39 (390) 300 (301) 2.2K (222) 16K (163) 120K (124) 910K (914) 
6.8 (6R8) 82 (820) 1.0K (102) 12K (123) 150K (154) 5.6 (5R6) 43 (430) 330 (331) 2.4K (242) 18K (183) 130K (134) 4M (105) 
8.2 (8R2) 100 (101) 1.2K (122) 15K (153) 180K (184) 6.2 (6R2) 47 (470) 360 (361) 2.7K (272) 20K (203) 150K (154) 
: No. of Resistor Digi-Key® Cut Tape Pricing Digi-Key® Tape and Reel Pricing Panasonic® 
Fig. Resistors} Value Range§ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
2 4 E24 Y10(Code)CT-ND 44 3.85 13.75 23.65 Y10(Code)TR-ND — 10.00/M = EXB-N8VLILILWX 
1 E12 Y2(Code)CT-ND 48 420 15.00 25.80 Y2(Code)TR-ND 17.00/M 16.00/M _ EXB-V4VLILILNV 
2 4 E12 Y4(Code)CT-ND 80 7.00 25.00 _ 43.00 Y4(Code)TR-ND 28.00/M 26.00/M = EXB-V8VCILILWV 
1 2 E12 Y3(Code)CT-ND 146 12.81 45.75 78.69 Y3(Code)TR-ND _ 51.00/M 48.00/M EXB-14VCILILWX 
2 4 E12 Y6(Code)CT-ND® 2.38 2083 74.38 127.93 Y6(Code)TR-ND® _ 83.00/M _— EXB-18VCILILWX 
1 2 E12 Y5(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y5(Code)TR-ND _ 34.00/M 33.00/M EXB-24VCILILWX 
2 4 E24 Y7(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 = 53.75 Y7(Code)TR-ND — 34.00/M 33.00/M EXB-28VLILILWX 
1 2 E12 Y8(Code)CT-ND 42 3.68 13.13 22.58 Y8(Code)TR-ND 15.00/M 14.00/M _ EXB-34VCILILUV 
2 4 E12 Y9(Code)CT-ND 31 2.73 9.75 16.77 Y9(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M _ EXB-38VLILILUV 
3 8 E12 Y1(Code)CT-ND 1.80 15.75 56.25 96.75 Yi(Code)TR-ND 61.00/M 59.00/M = EXB-2HVLILILUV 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. § E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. ROHS Compliant 


RF Jumper Chip Resistor 


SPECIFICATIONS: 


* Isolation (2.5GHz): -40dB maximum » Return Loss (2.5GHz): -20dB maximum « Rated Current: 1A (derating 
curve for jumpers operated in ambient temperatures above 70°C, rated current shall be derated in accordance 
with derating curve chart * Number of Terminals: 6 


4 125°C| 
-60-40 -20 0 20 40 60 80 100120 140760 


Percent of Rated Current (%) 


* Temperature Range: -55°C ~ 125°C Ambient Temperature (°C) 
Resistance Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
(1-4 Terminal) (2.5GHz) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000 Part No. 
50mQ max. -0.5dB max. PO.ONCT-ND 2.41 20.06 80.25 133.75 PO.ONTR-ND 89.00/M 74.00/M  69.00/M_ 67.00/M_63.00/M EXB-D6JP000A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1898 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Resistance Codes for EXB-A, 


Panasonic nape Codes fore 


(Values listed in ohms) 
. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Surface Mount Chip 47 (470) | 680 (681) | 10K(103) | 150K (154) 


56 (560) 820 (821) 12K (123) | 180K (184) 


Resistor Networks — Series 68 (680) | 1.0K(102) | 15K (153) | 220K (224) 


82 (820) | 1.2K (122) | 18K (183) | 270K (274) 


EXB-A, EXB-E, EXB-D and EXB-Q 100 (101) | 1.5K (152) | 22K (223) | 330K (334) 


( 

( 
120(121) | 1.8K (182) | 27K (273) | 390K (394 
FEATURES: * High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in 150 (151) | 2.2K (222) | 33K (333) | 470K (474 
( 
( 
( 
( 
( 


EXB:o os tite or 910-03 gs fb Dim. in mm 
TO i, 
fo 


N 


a 


2.1mm x 0.55mm), EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x 0.55mm) size and 220 (221) | 3.3K (332) | 47K (473) | 680K (684. 


) 

( (474) 
EXB-A Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 180 (181) | 2.7K (272) | 39K (393) | 560K (564) 

( (684) 
EXB-Q Type 1506 (3.8mm x 1.6mm x 0.45mm) 270 (271) | 3.9K (392) | 56K (563) | 820K (824) 
* Automatic Placement: Taped and reeled packaging is suitable for high 330 (331) | 4.7K (472) | 68K (683) 1M (105) 
speed automatic placement machine + EXB-Q has available direct placing on 390 (391) | 5.6K (562) | 82K (823) 

( 

( 


the bus line by means of half pitch spacing without through-holes on PWB. It 470 (471) | 6.8K (682) | 100K (104) 


also features high speed mounting by conventional placing machine. 560 (561) | 8.2K (822) | 120K (124) 

SPECIFICATIONS: + Resistance Range: 470 ~ 1MQ (EXB-Q: 1000 ~ 470KQ) 4 |ae TTI 

¢ Resistance Tolerance: +5% » Number of Terminals: 10 Terminals (EXB-Q: Resistance Codes for EXB- 

16 Terminals) * Number of Resistors: 8 Resistors (EXB-Q: 15 Resistors) (Values listed in ohms) . nl 


* Power Rating at 70°C: 63mW/element (EXB-D: 50mW/element; EXB-Q: 
25mW/element) * Maximum Rated Continuous Working Voltage +: EXB-A. Value (Code)| Value (Code) / Value (Code) |Value (Code) 
50V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 25V * Maximum Overload Voltage: EXB-A:  100(101) | 1K (102) | 10K (103) | 100K (104) EXB-Q 
100V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 50V * Temperature Characteristic Range:  150(151) | 1.5K (152) | 15K (153) | 150K (154) 
+200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 220K (224) 


) fF _0000 0 16151413121110 9 
) 
330 (331) | 3.3K (332) | 33K (333) | 330K (334 
) 
) 


2.0 min. ¥ 0.9 min. 
2.6 max. 41.1 max. 
00 


0.25 max! 12345678 


t Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from RCWV 470 (471) 4.7K (472) 4TK (473 470K (474 
= \/Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed above, 


whichever is less. 680 (681) | 6.8K (682) | 68K (683 


Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape and Reel Pricing Panasonic* 

Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7(Code)CT-ND AG 4.26 34.50 143.75 230.00 U7(Code)TR-ND 207.00/M — 173.00/M —_ EXB-A10P(Code)J 
U8(Code)CT-ND A2 3.89 31.50 131.25 210.00 U8(Code)TR-ND 153.00/M = 128.00/M _ EXB-E10C(Code)J 
U9(Code)CT-ND A4 4.03 32.70 136.25 218.00 U9(Code)TR-ND = 153.00/M = 128.00/M EXB-D10C(Code)J 
U6(Code)CT-ND 60 5.54 44.93 187.19 299.50 U6(Code)TR-ND = 270.00/M _ 225.00/M EXB-Q16P(Code)J 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code 


S f M t 0404 FEATURES: « Balanced “0' type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction; —approximately 65% reduction compared with the 

ur ace oun attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; —approximately 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip 

“ resistors * Mounting time reduction: 4 times >>> 1 time » Attenuation: 0dB to 10dB APPLICATIONS: « Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of 

Balanced 0 Type Ch I p communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. SPECIFICATIONS: * Rated Power: 0.040W (40mW)/package * Frequency Range: 
DC to 2.5GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0dB, typical) * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Atten u ato r Tolerance of | Attenuation R1 R2 | Characteristic | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Fi Attenuation Value (dB) (0) (Q) | Impedance (Q) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 10,000 Part No. 
— Series EXB-24AB 0 0 | open 0 PITS3CT-ND® 2.44 21.33 76.19 | PITIS3TR-ND® 82.00/M | EXB-24ABOORBX 
1 5.77 | 1.74k 100 P11154CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11154TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1CR8X 
2 11.6 | 872 100 P11155CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11155TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2CR8X 
Balanced "0" type 3 17.6 | 585 100 P11156CT-ND 244 21.33 76.19 | P11156TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3CR8X 
49 Ri 93 6 37.4 | 301 100 P11157CT-ND@ 2.44 21.33 76.19 | P11157TR-ND® 82.00/M_| EXB-24AB6C1RX 
10 71.2 | 192 100 P11158CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11158TR-ND 82.00/M_| EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 | 3.48k 200 P11159CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11159TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 | 1.74k 200 P11160CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11160TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 | 1.17k 200 P11161CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11161TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3ER8X 
6 74.7 | 602 200 P11162CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11162TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6E1RX 
10 142 | 385 200 P11163CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11163TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 | 5.22k 300 P11164CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11164TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 | 2.62k 300 P11165CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11165TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 | 1.75k 300 P11166CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11166TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB3GR8X 
6 112 | 903 300 P11167CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11167TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB6G1RX 
Binncin mi 10 213 | 577 300 P11168CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11168TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAG2RX 


Dim. in mm 


FEATURES: © Unbalanced 7 type attenuator circuit in one chip 
Su rface M ou nt 0404 (1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction: about 50% 


reduction compared with attenuator circuit consisting of three 0402 


i chip resistors * Mounting Times reduction: 3 time >>> 1 time Unbalanced x type 
Chip Attenuator ¢ Attenuation: 1dB to 10dB Ri 
= i Ls APPLICATIONS: * Attenuation/level control/impedance matching of high 

Series EXB 24AT frequency signals of communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, 
Attenuation - Frequency Characteristics (Typical) PDC, etc.), PHS, PDA, for example. “ae 
0 SPECIFICATIONS: * Characteristic Impedance: 500 © Rated 
4 -10B. Power: 0.040W (40mW)/package »* Frequency Range: DC to 2GHz 
2 « VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.3 maximum 
3 -3dB: 
a 4 Tolerance Attenuation Cut Tape Tape and Reel 
a) -6dB of Value R1 R2 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
S +6 1 Attenuation (dB) (0) (0) Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 Part No. 
§ 7 1 5.77 870 P11103CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11103TR-ND 59.00/M EXB-24AT1AR3X 
5 -8 2 11.6 436 P11104CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11104TR-ND 59.00/M EXB-24AT2AR3X 
zZ -9 -10dB: 40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 1.64 14.35 51.25 | P11105TR-ND 55.00/M EXB-24AT3AR3X 
10-44 ft ‘EHH 4 23.9 221 P11106CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11106TR-ND 59.00/M EXB-24AT4AR3X 
14 5 30.4 179 P11107CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11107TR-ND 59.00/M EXB-24AT5AR3X 
1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 05 6 37.4 151 P11108CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11108TR-ND 59.00/M EXB-24AT6AR5X 
Frequency (Hz) ae 10 712 96.3 P11109CT-ND 1.78 15.54 55.50 | P11109TR-ND 60.00/M EXB-24ATAARSX 
° . . . - 
2% Thick Film Resistor Networks Isolated Line 
a "i . . Terminator Terminator 
Low Profile, Single-In-Line Package, Highly a, 
Stable, Equivalent to MIL-R-83401 - i 7 
1.12 
GENERAL SPECIFICATIONS: Dim. Tol.: + 0.13 
Rated Power: . : : 
Common: 125mW (70°C); Isolated: 200mW Common Terminal and Isolated Terminal: Line Terminator: Res. |No. of| Dim. | Digi-Key* Pricing Panasonic 
(60°C); Line Terminator: 75mW (70°C). Resistance Codes Resistance Codes Type [Elements] Pins | A (mm)| Part No. 1 10 100 ~=1,000 5,000 | Part No. 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) R1/R2 (Code) Common| 5 6 | 14.88 |Q5(Code)-ND 25 203 1523 102.00  92.00/M| EXB-F6E(Code)G 
Rated Continuous Working Voltage 100 (101) 6.8K (682) 150K (154) 160/240 (TO1) Terminal if 8 | 19.96 | Q7(Code)-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00/M| EXB-F8E(Code)G 
(RCWV): Rated Power x Resistance Value 150 (151) 8.2K (822) | 220K (224)  ~ 480/390 (TO2) _ 9 10_| 25.04 | Q9(Code)-ND 423.35 25.14 168.00 _152.00/M| EXB-F10E(Code)G 
(102) 3 6 | 14.88 | Q2(Code)-ND 25 2.03 15.23 102.00 92.00/M] EXB-F6V(Code)G 
or 100V, whichever is less. 220 (221) | 15K (153) | 330K (334) 999/970 (T03)___|_ Isolated : (Code) a20F 2 5. ; -00/ “FEV (Code) 

" 330 (331) | 22k (223) | 560K (564)  —eoW270(108) | ator! 4 8 | 19.96 |Q4(Code)-ND 33 267 1999 133.00 121.00/M| EXB-F8V(Code)G 
Operating Temperature Range: 560 (561) 33K (333) 680K (684) 220/330 (104) 5 10_| 25.04 | Q6(Code)-ND 423.35 25.14 168.00 _152.00/M| EXB-F10(Code)G 
55°C ~ 125°C 680 (681) 47K (473) 330/390 (TO5) Line 8 6 | 14.88 | QO(Code)-ND 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M| EXB-F6WT(Code)G 

.: 820 (821) | 56K (563) 330/470 (T06) Terminator) 12 8 | 19.96 |Qt(Code)-ND 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M) EXB-F8WT(Code)G 
Storage Temperature Range: 4.5K (152) | 68K (683) 330/680 (T07) _ 16 10 | 25.04 | Q3(Code)-ND 67 5.38 40.37 269.00 _245.00/M| EXB-F10WT(Code)G 
-55°C ~ 150°C 5.6K (562) 82K (823) 1.5K/3.3K (TO8) ——_* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1899 


FEATURES: 

Suitable for EMI suppression filtering: * The low residual inductance at high frequency range provides effective reduction of noise 
* Equivalent noise reduction to the EMI filters with low cost design Compact design for high density PWB assembly: * 4.0 x 2.1 
x 0.65mm « Flat and square packages suitable for high speed automatic placement machine Superior mountability with concave 
terminals: « Firm solder joint (two times of convex terminal) » Self-alignment of placement at reflow process 


SPECIFICATIONS: 

© Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the case of 22pf) * Temperature Characteristic: AC: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) 
* Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz — In measuring at 1MHz, capacitance value and dissipation factor are different, 1 
Vrms) © Rated Voltage: 25V * Rated Current: 200mA (between input terminal and output terminal) » Resistance: Less than 
1.00 (between input terminal and output terminal) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Panasonic 


Surface Mount Chip 3-Terminal 
Capacitor Array — Series EZA-SC 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 ‘| PartNo. 
25 22 P10192CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
25 47 P10193CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
Dim. in mm 25 100 | P10194CT-ND 1.18 = 1.04 89 74 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE101M 


FEATURES: « Chip Capacitor Networks — exclusively developed by Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors in one 
package (6.3mm x 3.2mm x 0.75mm), half-pitch (0.65mm) spacing for high density automatic placing * Superior noise reduction by 
using two ground terminals * Superior solderability by using Ni + Solder plating with unique concave terminals 


SPECIFICATIONS: © Capacitance Range: 47pF, 100pF, 220pF * Capacitance Tolerance: +20% » Temperature Characteristic: 
E Characteristic: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1kHz, 1Vrms) * Rated Voltage: 25V 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Surface Mount Chip Capacitor 
Networks — Series EZA-NP 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 ‘| Part No. 
25 47 PCN1001CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1001TR-ND 710.00/M | EZA-NPE470M 
25 100 | PCN1002CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1002TR-ND 710.00/M | EZA-NPE101M 
Dim. in mm 25 220 | PCN1003CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1003TR-ND 710.00/M | EZA-NPE221M 


EZA-CT Series 
1.257, 30.25 
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GND Terminal: 1,2,5,6 
1/0 Terminal: 3,4,8,9 
Dummy Terminal: 7,10 


Dim. in mm 


FEATURES: EZA-CT Series: * 4 RC circuits in one small package * 75% space 
savings compared to 0402 size EZA-DT Series: * Smallest SMD R/C networks 
Four popular noise reduction circuits made from damping resistors and bypass 
capacitors in a smallest chip * EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65mm, 0.8mm pitch 
© EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65mm, 0.635mm pitch « EZANT: 6.4 x 3.1 x .80mm, 
1.27mm pitch * Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 mm) 
* EZAST: 70% of 0402 (1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZADT: 50% of 0402 
(1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZANT: 45% of 0805 (2.0 x 1.2mm) chips 
placing area EZA-DL Series: * Smallest SMD R/C filter for USB interface 


* Including 2 circuits of 7 type R/C filter in a chip (Chip size: 3.2 x 1.6mm) 
* Space saving and low placing cost EZA-ST, EZA-DT, EZA-DL and EZA-NT 
Series: « Superior mountability with concave terminal * Firm solder joint (two 
times of convex terminal) »* Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: ¢ Information and amusement 
equipment containing USB interface 


SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: +5% »* TCR: +200 ppm/°C « Rated 
Power: 0.063W (<70°C) — For resistors operated in ambient temperature above 


70°C, rated power shall be derated * Maximum Rated Continuous Working 
Voltage: 25V (Rated Voltage for resistor shall be determined from / Rated Power 
X Resistance Value, or Limiting Element Voltage [Maximum Rated Continuous 
Working Voltage], whichever is less.) * Capacitance Tolerance: +30%/-20% 
* Capacitance Temperature Characteristic: E Characteristic: +20% / -55% (-25°C 
~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - /n measuring at 
1MHz, capacitance and dissipation factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 
EZA-NT: 50V EZA-ST: 25V EZA-DT, EZA-CT and EZA-DL: 12V * Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
(0) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. (Q) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
EZA-ST Series 22 | PDT6ICT-ND 64 56 48 40 |PDT6ITR-ND | 5,000] 223.00/M | EZA-DT61AAAJ 
22 |PSTIICT-ND 1.48 1.04  .89 74 |PSTITTR-ND | 4,000] 414.00/M] EZA-STI1AAAJ ik | 47 | PDT62CT-ND 64 56 .48 40 |PDT62TR-ND | 5,000) 223.00/M | EZA-DT62AAAJ 
22 | 47 |PST12CT-ND 1.18 1.04 ~=.89.-—«.74 | PST12TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST12AAAJ 100 |PDT63CT-ND® 64564840 | POTE3TR-ND@| 5,000] 223.00/M | EZA-DT63AAAJ 
100 |PST13CT-ND@ 1.18 1.04 —=.89_—.74. | PST13TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST13AAAJ EZA-DL Series 
22 |PST21CT-ND® 1.18 1.04 89.74 | PST21TR-ND@| 4,000] 414.00/M|EZA-ST21AAAJ | [27/15K] ,, |PDLUDICT-ND = 41 36.31.26 | PDLUOTTR-ND ] 5,000] 143.00/M | EZA-DLUOTAAJ 
47 | 47 |PST22CT-ND@ 1.18 1.04 89 74 | PST22TR-ND@| 4,000) 414.00/M | EZA-ST22AAAJ | | 15/15K PDLUO2CT-ND .41._—Ss36_—=31_—=.26 | PDLUO2ZTR-ND | 5,000| 143.00/M | EZA-DLUO2AAJ 
100 |PST23CT-ND@ 1.18 1.04 89.74 | PST23TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST23AAAJ EZA-NT Series 
22 |PST3ICT-ND® 148 1.04 89 .74|PST31TR-ND@| 4,000] 414.00/M | EZA-ST31AAAJ 220 |PNTI4CT-ND® 95 84 72 .60 [PNTI4TR-ND@] 4,000| 334.00/M | EZA-NTI4AAAJ 
100 | 47 |PST32CT-ND 148 1.04 .89 .74|PST32TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST32AAAJ 22 | 470 |PNTISCT-ND® 95 84 72 .60 |PNT15TR-ND@| 4,000} 334.00/M | EZA-NT1SAAAJ 
100 | PST33CT-ND@ 1.18 1.04 _—.89__—.74 | PST33TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST33AAAJ 1000|PNT16CT-ND® 95 —=84_—=72_.60 | PNT16TR-ND@| 4,000| _334.00/M | EZA-NT16AAAJ 
22 |PST41CT-ND 1.48 1.04  .89 .74/PST41TR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-ST41AAAJ 220 |PNT24CT-ND® 95 84 72 60 | PNT24TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT24AAAJ 
220 | 47 |PST42CT-ND 148 1.04 .89 .74|PST42TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST42AAAJ 47 | 470 |PNT25CT-ND® 95 84 72 .60 | PNT25TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT25AAAJ 
100 |PST43CT-ND 1.18 1.04 ~—«.89._—=«74. | PST43TR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-ST43AAAJ 1000| PNT26CT-ND@® 95 ~—84_—=72_—.60 | PNT26TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT26AAAJ 
22 |PSTSICT-ND 148 1.04 .89 .74/PSTSITR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-STS1AAAJ 220 | PNT34CT-ND 95 84.7260 | PNT34TR-ND | 4,000] 334.00/M | EZA-NT34AAAJ 
470 | 47 |PST52CT-ND 1.18 1.04 89 .74 | PST52TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST52AAAJ 100 | 470 | PNT35CT-ND 95 84.7260 | PNT35TR-ND | 4,000] 334.00/M | EZA-NT35AAAJ 
100 | PST53CT-ND@ 1.18 1.04 _—.89 __.74 | PST53TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST53AAAJ 1000 | PNT36CT-ND 95 .84__.72__.60 | PNT36TR-ND_| 4,000| _334.00/M | EZA-NT36AAAJ 
22 | PST61CT-ND 118 1.04 89  .74 | PST61TR-ND | 4,000| 414.00/M | EZA-ST61AAAJ 220 | PNT44CT-ND® 95 84 72 60 | PNT44TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT44AAAJ 
1K 47 | PST62CT-ND 118 1.04 89 .74|PST62TR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-ST62AAAJ 220 | 470 | PNT45CT-ND@ 95 84 72.60 | PNT45TR-ND@| 4,000} 334.00/M | EZA-NT45AAAJ 
100 | PST63CT-ND@ 1.18 1.04 _—.89_~—_—.74 | PST63TR-ND@| 4,000 | 414.00/M | EZA-ST63AAAJ 1000 | PNT46CT-ND@ 95 847260 | PNTA6TR-ND@| 4,000} 334.00/M | EZA-NT46AAAJ 
EZA-DT Series 220 | PNTS4CT-ND 95 84 .72 60 |PNT54TR-ND | 4,000| 334.00/M | EZA-NT54AAAJ 
22 |PDTIICT-ND® 64.56. 48 40 | PDTI1TR-ND®] 5,000] 223.00/M | EZA-DTI1AAAJ 470 | 470 | PNTSSCT-ND 95 84 .72 60 |PNT55TR-ND | 4,000| 334.00/M | EZA-NTS5AAAJ 
22 | 47 |PDTI2CT-ND 64 «= 56S 48.—«40. | PDT12TR-ND | 5,000] 223.00/M | EZA-DT12AAAJ 1000 TENISCGIENDMS 95 84 .72_.60 RNISGIENDI 4,000) $34.00/M | EZA-NTSGAAAJ 
400 | PDT13CT-ND ‘6456 ~—~48.~=—«40. | PDT13TR-ND | 5,000] 223.00/M | EZA-DT13AAAJ 220 |PNT64CT-ND® 95 84 72  .60 | PNTO4TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NTO4AAAJ 
22 |PDT2ICTND® 64.56.4840 |PDT21TR-NDe| 5.0001 223.00/M | EZA-DT21AAAJ 1k | 470 |PNT65CT-ND@® 95 84 .72 60 |PNT65TR-ND@| 4,000 334.00/M | EZA-NT65AAAJ 
a7 | a7 |ppT22cT-ND® 64 56 48 ~«40 |PDT22TR-ND®|5.000| 223.00/M | EA-DT22AMAJ 1000 | PNTSCT-ND® 95 _.84_—72_.60 | PNT6GTR-ND@| 4,000 _334.00/M | EZA-NTEGAAAJ 
100 |PDT23CT-ND 64564840. | PDT23TR-ND | 5,000| 223.00/M | EZA-DT23AAAJ EZA:CT Series'— Hons Compliant: 
22 | PDT31CT-ND ‘64564840 |PDT31TR-ND 1 5,000] 223.00/M | EZA-DT31AAAJ to | 10 [PcToocT-ND 63 56 48 40 |PCTOOTR-ND | 5,000] 221.00/M] EZA-CTOOAAAJ 
100 | 47 |PDT32CT-ND@® 64 56 48 +40 | PDT32TR-ND@) 5,000] 223.00/M | EZA-DT32AAAJ 22 |PCTOICT-ND 63564840 | PCTOITR-ND | 5,000| 221 00/M | EZA-CTOIAAAJ 
100 |PDT33CT-ND@ 64 —.56_~—48_—«40. | PDT33TR-ND@| 5,000 | 223.00/M | EZA-DT33AAAJ 9 | 10 | PCTIOCT-ND 63 = 56 4840] PCTIOTR-ND | 5,000} 221.00/M | EZA-CT10AAAJ 
22 | PDT41CT-ND 64 56 48 40 |PDT41TR-ND |5,000| 223.00/M | EZA-DT41AAAJ 22 | PCT11CT-ND 63 56 48.40 |PCTI1TR-ND | 5,000} 221.00/M | EZA-CT11AAAJ 
220 | 47 | PDT42CT-ND 64 56 48 40 |PDT42TR-ND | 5,000) 223.00/M | EZA-DT42AAAJ 47_| 10 | PCT20CT-ND 63 56 = 48.40 | PCT2OTR-ND | 5,000) 221.00/M | EZA-CT20AAAJ 
100 | PDT43CT-ND 64.56.48 «40 | PDT43TR-ND_| 5,000| 223.00/M | EZA-DT43AAAJ 22 | PCT21CT-ND 63 56 _—48_~—«A0 | PCT21TR-ND | 5,000| 221.00/M| EZA-CT21AAAJ 
22 | PDTS1CT-ND 64 +56 .48 40 |PDTSITR-ND | 5,000/ 223.00/M | EZA-DTS1AAAJ too | 10 | PCTSOCT-ND 63 56 48 40 |PCT30TR-ND | 5,000] 221.00/M| EZA-CT30AAAJ 
470 | 47 | PDT52CT-ND 64 56 48 40 |PDT52TR-ND | 5,000) 223.00/M | EZA-DT52AAAJ 22 | PCT31CT-ND 63 56 48 40 | PCT31TR-ND | 5,000| 221.00/M | EZA-CT31AAAJ 
100 | PDT53CT-ND 64 56 4840 | POTSSTR-ND_| 5,000] 223.00/M | EZA-DTS3AAAJ | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1900 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


YAGEO SMT Chip Resistor Arrays 


Series TC164, YC122, YC124, YC164, YC248, YC324 and YC358 


The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each ficient: +200 ppm/°C_ »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Maximum Working Voltage: 50V 
end and connected by resistive paste. The composition of the paste is adjusted to achieve an approximate (YC324 Series: 200V) * Maximum Overload Voltage: 100V (YC324 Series: 500V) * Short Time Overload: 
resistance value, then the resistive layer is laser trimmed to the exact tolerance value. The resistive layer is 2.5 x RCWV_for 5 seconds at 25°C « Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from 
covered with a protective coat. SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: J:+5% * Temperature Coef- RCWV=V (Px R) or maximum RCWV listed, whichever is less. 


TC164 Series Dimensions in mm TC164 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (OR) 39 (39R) 120(120R) | 510(510R) | 2.2K(2K2) | 8.2K (8K2) | 39K (39K) | 180K (180K) | 680K (680K) 
10 (10R) 47 (47R) 150(150R) | 560(560R) | 2.7K (2K7) 10K (10K) 47K (47K) | 220K (220K) | 820K (820K) 
12 (12R) 51 (51R) 180(180R) | 680(680R) | 3.3K (3K3) 12K (12K) 51K (51K) | 270K (270K) | 1.0M (1M) 
) 15 (15R) 56 (56R) 220 (220R) | 820(820R) | 3.9K (3K9) 15K (15K) 68K (68K) | 330K (330K) 
Prardy-4 18 (18R) 68 (68R) 270 (270R) | 1.0K (1K) | 4.7K (4K7) 18K (18K) 82K (82K) | 390K (390K) 
De aa : 22 (22R) 82 (82R) 330 (330R) | 1.2K (1K2) | 5.1K (5K1) 22K (22K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
27 (27R) 100(100R) | 390(390R) | 1.5K(1K5) | 5.6K (5K6) 27K (27K) | 120K (120K) | 510K (510K) 
33 (33R) 110(110R) | 470(470R) | 1.8K(1K8) | 6.8K (6K8) 33K (33K) | 150K (150K) | 560K (560K) 


YC122 Series YC122 Series Resistor Value Chart 


+ 1.00 +} Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
> 0.0 (OR) 0 (10R) | 39(39R) | 150(150R) | 560 (500R) | 27K(2K7) | 10K (10K) | 39K (39K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
1.8(1R8) | 12(12R) 47 (47R) | 180(180R) | 680(680R) | 3.3K (3K3) | 12K (12K) | 47K (47K) | 270K (270K) 
2.0 (2R) 15(15R) | 56(56R) | 220(220R) | 1.0K (1K) | 3.9K(3K9) | 15K (15K) | 68K (68K) | 330K (330K) 
3.0 (3R) 18 (18R) 68 (68R) | 270 (270R) 1K2) | 4.7K (4K7) | 18K (18K) | 100K (100K) | 390K (390K) 
( 
( 
( 


1.2K ( 
4.7(4R7) | 22(22R) | 982(82R) | 330(330R) | 1.5K (1K5) | 5.6K (5K6) | 22K (22K) | 120K (120K) | 470K (470K) 
> 0.67 & ; Isolated Circuit 5.1(5R1) | 27(27R) | 100(100R) | 390(390R) | 1.8K (1K8) | 6.8K (6K8) | 27K (27K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
5.6(5R6) | 33(33R) | 120(120R) | 470(470R) | 2.2K (2k2) | 8.2K (8K2) | 33K (33K) | 180K (180K) | 820K (820K) 


YC124 Series 


YC124 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


7 6 OS 0.0(0R) | 56(5R6) | 27(27R) | 100(100R) | 430(430R) | 1.6K (1K6) | 6.8K(GK8) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
1.0(1R) | 6.2(6R2) | 30(30R) | 110(110R) | 470(470R) | 1.8K (1K8) | 7.5K (7K5) | 30K (30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
IR2 [JR3 []R4 AAl( 
1.3 ( 


1R1) | 6.8(6R8) | 33(33R) | 120(120R) | 510(510R) | 2.0K (2k) | g2K(gK2) | 33K (33K) | 150K (150K) | 680K (680K) 


1R3) | 7.5(7R5) | 36(36R) | 130(130R) | 560(560R) | 2.2K (2K2) | 40K (10K) | 36K (36K) | 180K (180K) | 750K (750k) 


( 
i 
0(2R) | 10(10R) | 39(39R) | 150(150R) | 620 (620R) | 2.4K (2K4) | 44K (44x) | 39K (39K) | 200K (200K) | 820K (820K) 
4(aR4) | 14 (11R) | 43(43R) | 160(160R) | 680 (680R) | 2.7K (2K7) | ok (tax) | 43K (43K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
7(2R7) | 12(12R) | 47(47R) | 180(180R) | 750 (750R) | 3.0K (3K) | 434 (44) | 47K (47K) | 240K (240K) 
.0(3R) | 13(13R) | 51(51R) | 200(200R) | 820(820R) | 3.3K (3K3) 51K (51K) | 270K (270K) 
3 ( 
6 ( 
9 ( 
3 ( 
7 ( 
1 ( 


2 3 4 


Isolated Circuit 


(3R3) | 15(15R) | 56(56R) | 220(220R) | 910(910R) | 3.6k(3K6) | 19K (15K) | Sex (56K) | 300K (300K) 


YC164 Series (3R6) | 16(16R) | 62(62R) | 270(270R) | 1.0K (1K) | 3.9K (3K9) | 16K(16K) | gBK (68k) | 330K (330K) 


(3R9) 18 (18R) 68 (68R) | 300(300R) | 1.1K(1K1) | 4.3K (4K3) | 18K(18K) | 75k (75K) | 360K (360K) 
(4R3) | 20 (20R) 75(75R) | 330(330R) | 1.2K (1K2) | 4.7K (4K7) | 20K (20K) | gak (82k) | 390K (390K) 
(4R7) | 22(22R) | 82(82R) | 360(360R) | 1.3K (1K3) | 5.1K (5K1) | 22K(22K) | 91K (91K) | 430K (430K) 
(5R1) | 24(24R) | 91(91R) | 390(390R) | 1.5K (1K5) | 5.6K (5K6) | 24K (24K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
YC164 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (OR) 17 (11R) 51 (51R) 220 (220R) | 1.0K (1K) 4.3K (4K3) | 20K (20K) 91K (91K) | 430K (430K) 
Isolated Circuit 1.0 (1R) 42 (12R) 56 (56R) 240 (240R) | 14K (1K1) | 4.7K (4K7) | 22K (22K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
1.3 (1R3) 13 (13R) 62 (62R) 270 (270R) | 1.2K (1K2) | 5.1K(5K1) | 24K (24K) | 110K (110K) | 510K (510K) 
2.2 (2R2) 15 (15R) 68 (68R) 300 (300R) | 1.3K (1K3) | 5.6K (5K6) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
F 2.7 (2R7) 16 (16R) 75 (75R) 330 (330R) | 1.5K (1K5) | 6.2K(6K2) | 30K (30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
YC248 Series 3.0 (3R) 18 (18R) 82(82R) | 390(390R) | 1.6K (1K6 6.8K (6K8) | 33K (33K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
3.3 (3R3) 20 (20R) 91 (91R 430 (430R) | 1.8K (1K8) | 7.5K (7K5) | 39K (39K) | 160K (160K) | 750K (750K) 
3.9 (3R9) 22 (22R) 100 (100R) | 470(470R) | 2.0K (2k) 9.1K (9K1) | 43K (43K) | 180K (180K) | 820K (820K) 
RARE ARR OADAnAA| 4.7 (4R7) 24 (24R) 110(110R) | 510(510R) | 2.2K (2K2) | 10K (10K) 47K (47K) | 200K (200K) | 910K (910K) 
5.1 (5R1) 27 (27R) 120(120R) | 560(560R) | 2.4K (2K4) | 41K (11K) 51K (51K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
16 9 5.6 (RG) 30 (30R) 130 (130R) | 620(620R) | 2.7K (2K7) | 12K (12K) 56K (56K) | 240K (240K) 
6.8 (6R8) 33 (33R) 150 (150R) | 680(680R) | 3.0K (3K) 13K (13K) 62K (62K) | 270K (270K) 
7.5 (7R5) 39 (39R) 160 (160R) | 750(750R) | 3.3K(3K3) | 45K (15K) 68K (68K) | 330K (330K) 
IR1 R2 RS RA FAS FRG FR? Ral 8.2 (8R2) 43 (43R) 180 (180R) | 820(820R) | 3.6K (3K6) | 16K (16K) 75K (75K) | 360K (360K) 
(iiss 10 (10R) 47 (47R) 200(200R) | 910(910R) | 3.9K(3K9) | 18K (18K) 82K (82K) | 390K (390K) 
Isolated Circuit YC248 Series Resistor Value Chart 
- Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
YC324 Series 0.0 (OR) 39 (39R) 180 (180R) 820 (820R) 4.7K (4K7) 22K (22K) 100K (100K) | 470K (470K) 
10 (10R) 47 (47R) 220 (220R) 1.0K (1K) 5.6K (5K6) 27K (27K) 420K (120K) | 560K (560K) 
12 (12R) 56 (56R) 270 (270R) 1.2K (1K2) 6.8K (6K8) 33K (33K) 150K (150K) | 680K (680K) 
15 (15R) 68 (68R) 330 (330R) 4.5K (1K5) 8.2K (8K2) 39K (39K) 180K (180K) | 820K (820K) 
18 (18R) 82 (82R) 390 (390R) 1.8K (1K8) 10K (10K) 47K (47K) 220K (220K) 1.0M (1M) 
(JR1 [JR2 |JR3 [Ra 22 (22R) 100 (100R) 470 (470R) 2.2K (2K2) 12K (12K) 56K (56K) 270K (270K) 
27 (27R) 420 (120R) 560 (560R) 3.3K (3K3) 15K (15K) 68K (68K) 330K (330K) 
11.27 i : ered 33 (33R) 150 (150R) 680 (680R) 3.9K (3K9) 18K (18K) 82K (82K) 390K (390K) 
I+ 5.08 ses 
Isolated Cleur YC324 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
YC358 Series 10(10R) | 30(30R) | 56(56R) | 150(150R) | 330(330R) | 680(680R) | 20K(2K) | 5.1K(5K1) | 20K(20K) | 100K (100K) 
5(15R) | 33(33R) | 68(68R) | 180(180R) | 390(390R) | 750(750R) | 2.2K (2K2) | 5.6K (5K6) | 22K (22K) | 270K (270K) 
8(18R) | 39(39R) | 82(82R) | 200(200R) | 470(470R) | 820(820R) | 2.7K (2K7) | 6.2K (GK2) | 33K (33K) | 510K (510K) 
22(22R) | 43(43R) | 100(100R) | 220(220R) | 510(510R) | 1.0K (1K) | 3.3K (3K3) | 6.8K (6K8) | 47K (47K) | 1.0M (1M) 
4(24R) | 47(47R) | 110 (110R) | 270(270R) | 560(560R) | 1.2K (1K2) | 3.9K (3K9) | 10K (10K) | 56K (56K) 
7 (27R) | 51(51R) | 120(120R) | 300(300R) | 620(620R) | 1.5K (1K5) | 4.7K (4K7) | 15K (15K) | 68K (68K) 
123 4 5 YC358 Series Resistor Value Chart 
6.40 T1127, | Bussed Circuit Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
56 (56R) 220 (220R) 510 (510R) 1.8K (1K8) 2.7K (2K7) 5.6K (5K6) 22K (22K) 
100 (100R) 330 (330R) 4.0K (1K) 2.0K (2K) 3.3K (3K3) 8.2K (8K2) 47K (47K) 
150 (150R) 470 (470R) 4.5K (1K5) 2.2K (2K2) 4.7K (4K7) 10K (10K) 100K (100K) 
Resistor Resistor 
No. of No. of Value Range | Power Rating Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape and Reel Yageo 
Series Terminals | Resistors (Q) (mW @ 70°C) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TC164 8 4 0.0, 10 ~ 1.0M 63 TC164J-(Value)CT-ND 12 1.03 3.68 | TC164J-(Value)TR-ND 5,000 4.00/M | TC164-JR-07(Code)L 
Yo122 4 2 0.0 ~ 1.0M 63 YC122J-(Value)CT-ND 48 444 17.14 | YC122J-(Value)TR-ND | 10,000 24.00/M | YC122-JR-07(Code)L 
Yo124 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC124J-(Value)CT-ND 47 4.12 14.73 | YC124J-(Value)TR-ND | 10,000 16.00/M | YC124-JR-07(Code)L 
YC164 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC164J-(Value)CT-ND 10 90 3.23 | YC164J-(Value)TR-ND 5,000 5.00/M | YC164-JR-07(Code)L 
Yo248 16 8 0.0, 10 ~ 1.0M 63 YC248J-(Value)CT-ND 1.01 8.64 36.00 | YC248J-(Value)TR-ND 5,000 50.00/M |_YC248-JR-07(Code)L 
YC324 8 4 10 ~ 1.0M 125 YC324J-(Value)CT-ND 1.61 13.80 57.50 | YC324J-(Value)TR-ND 4,000 81.00/M | YC324-JK-07(Code)L 
YC358 10 8 56 ~ 100K 63 YC358T-(Value)CT-ND 2.03 17.39 72.45 | YC358T-(Value)TR-ND | 4,000 101.00/M | YC358TJK-07(Code)L 


* For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1901 


S srry Beyschlag NEW! Precision and Professional 
ACAS Series Thin Film Chip Resistor Arrays _ Digi@Reel° 


The ACAS 0612 convex termination thin film chip resistor arrays combine the proven reli- +25 ppm/K * Temperature Coefficient Tracking: 15 ppm/K ¢ Operating Voltage: 75V 
ability of precision thin film with the advantages of chip resistor arrays. Defined tolerance Applications: « Precision analog circuits * Voltage divider * Feedback circuits * Signal 
matching and TCR tracking makes this product perfectly suited for applications with out- conditioning 

standing requirements towards stable fixed resistor ratios. A small package enables the PROFESSIONAL SERIES Features: « Advanced thin film technology ° Two pairs or four 
design of high density circuits in combination with reduction of assembly costs. equal resistor values * Pure Sn termination on Ni barrier layer Specifications: Absolute 
PRECISION SERIES Features: * Advanced thin film technology * Two pairs or four equal tolerance: +0.5% * Absolute Temperature Coefficient: +50 ppm/K * Operating Voltage: 
resistor values * Pure Sn termination on Ni barrier layer Specifications: * Absolute 75V Applications: * Voltage divider » Feedback circuits »* Signal conditioning * Bus 
Tolerance: +0.25% » Tolerance Matching: 0.1% * Absolute Temperature Coefficient: terminations 


Resistance Values — Precision Resistors Resistance Values — Professional Resistors 
Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
100/100 (1000E1000) 1.0K/1.0K (1001E1001) 4.7K/4.7K (4701E4701) 10K/20K (1002E2002) 100/100 (100021000) 1.0K/1.0K (100121001) 4.7K/4.7K (470124701) 10K/20K (100222002) 
100/200 (1000E2000) 1.0K/2.0K (1001E2001) 10K/10K (1002E1002) 10K/30K (1002E3002) 100/200 (100022000) 1.0K/2.0K (100122001) 10K/10K (100221002) 10K/30K (100223002) 
100/300 (1000E3000) 1.0K/3.0K (1001E3001) 10K/15K (1002E1502) 47K/47K (4702E4702) 100/300 (100023000) 1.0K/3.0K (100123001) 10K/15K (100221502) 47K/47K (470224702) 
Resistor Power Rating Cut Tape Tape & Reel§ 
Config. (mW @ 70°C) Resistance Digi-Key Price Each Pricing Vishay Beyschlag 
(Isolated) | Element Package Value (0) Part No.t 10 50 100 1,000 Part No. 
Precision Resistors 
4x 0603 100 300 100/100, 1.0K/1.0K, 4.7K/4.7K, 10K/10K, 47K/47K ACASA-(Value)-ECT-ND 4.08 3.05 2.62 1416.00 ACASA(Code)P100 
100/200, 100/300, 1.0K/2.0K, 1.0K/3.0K, 10K/15K, 10K/20K, 10K/30K ACASA-(Value)-ECT-ND 5.27 3.94 3.39 1832.00 ACASA(Code)P100 
Professional Resistors 
4x0603 100 300 100/100, 1.0K/1.0K, 4.7K/4.7K, 10K/10K, 47K/47K ACASA-(Value)-2CT-ND 64 48 Al 220.00 ACASA(Code)P100 
100/200, 100/300, 1.0K/2.0K, 1.0K/3.0K, 10K/15K, 10K/20K, 10K/30K ACASA-(Value)-2CT-ND 83 62 54 288.00 ACASA(Code)P100 
t For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
— . ; - 
VISHAY. Dale Surface Mount Chip Resistor Arrays Digi@Reel* |) 50H | 


The CRA thick film resistor arrays are constructed on a high grade ceramic counts and assembly costs. Features: * Squared corners (CRA12E083 scalloped 50V * Temperature Coefficient: +200ppm/K * Tolerance: +5% © Temperature 
body with concave or convex terminals. A small package enables the design of corners) *4 and 8 terminal packages with isolated resistors * Lead (Pb)-free Range: -55°C ~ 155°C * Insulation Resistance: >1090 


high density circuits. The single component reduces board space, component solder contacts on Ni barrier layer Specifications: * Limiting Element Voltage: E P s 
Dimensions in mm 


CRA04P083 Series CRA04S043 Series CRA04S083 Series CRAO6P043 Series 
0.50 0.65 0.50 
—| t 
rT y_ 0.25 
1.00 t 
4 i 
k— 2.00 |} he 
0.35 
CRAO6P083 Series 
0.80 
_ a 
f 0.40 
1.60 4 
— 3.20 —+| le 
0.60 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) Resistance Values (0) 
CRA04P083 Series CRA04S043 Series CRA04S083 Series 
0.0 56 510 6.8K 150K 0.0 150 4.7K 150K 0.0 22 51 120 300 680 16K 39K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 
10 68 560 8.2K 180K 10 200 6.8K 220K 10 24 56 130 330 750 18K 43K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 
15 82 680 10K 220K 15 330 10K 330K 11 27 62 150 360 820 20K 47K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 
22 100 1.0K 15K 330K 22 470 15K 470K 12 30 68 160 390 910 22K 51K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 
27 150 1.5K 22K 470K 33 680 22K 680K 13 33 75 180 430 1.0K 24K 56K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 
33 220 2.2K 33K 680K 47 1.0K 33K 1.0M 15 36 82 200 470 11K 27K 62K 15K 36K 82K 200K 470K 
39 270 2.7K 47K 1.0M 56 1.5K 47K 16 39 91 220 510 12K 3.0K 68K 16K 39K 91K 220K 510K 
47 330 3.3K 68K 68 2.2K 68K 18 43 100 240 560 13K 33K 75K 18K 43K 100K 240K 560K 
51 470 4.7K 100K 100 3.3K 100K 20 47 110 270 620 15K 36K 82K 20K 47K 110K 270K 620K 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 
CRAO6P043 Series CRAO6P083 Series CRA06S043 Series 
22 2.2K 0.0 27 68 220 560 1.8K 5.1K 15K 68K 270K 0.0 68 330 3.3K 30K 330K 
33 40K 10 33 100 270 680 2.2K 5.6K 22K 100K 330K 10 75 470 4.7K 47K 470K 
47 47K 12 39 110 330 820 2.7K 6.8K 27K 120K 470K 15 100 680 6.8K 68k 680K 
15 47 120 390 1.0K 3.3K 8.2K 33K 150K 680K 22 150 1.0K 10K 100K 1.0M 
220 100K 18 51 150 470 1.2K 3.9K 10K 47K 180K 1.0M 33 220 1.5K 15K 150K 
1.0K 22 56 180 510 1.5K 4.7K 12K 51K 220K 47 270 2.2K 20K 220K 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 
CRA06S083 Series CRA12E083 Series 
0.0 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 0.0 220 6.8K 220K 
10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 10 330 10K 330K 
11 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 15 470 15K 470K 
12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K ee - ee ae sao 
15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K : ‘ 
16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K ae Ueass aus 
18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 68 2.2K 68K 
20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 100 3.3K 100K 
22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 150 4.7K 150K 
Resistor Resistor Cut Tape 
No. of Terminal No. of Power Rating | Value Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Series Terminals Type Resistors | _(mW@70°C) (Q) Part No.t¢ 10 50 100 500 Part No.t Qty. Pricing 
CRA04P083 8 Concave 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA4P8(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 | CRA4P8(Value)TR-ND 10,000 17.00/M 
CRA04S043 4 Convex 2 63 0.0 ~ 1.0M CRA4S4(Value)CT-ND 36 1.35 2.33 9.45 | CRA4S4(Value)TR-ND 10,000 13.00/M 
CRA04S083 8 Convex 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA4S8(Value)CT-ND 36 1.35 2.33 9.45 | CRA4S8(Value)TR-ND 10,000 13.00/M 
CRAO6P043 4 Concave 2 63 22 ~ 100K CRA6P4(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 | CRA6P4(Value)TR-ND 5,000 17.00/M 
CRAO6P083 8 Concave 4 63 0.0 ~ 1.0M CRAG6P8(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 __ 12.45 | CRA6P8(Value)TR-ND 5,000 17.00/M 
CRA06S043 4 Convex 2 63 0.0 ~ 1.0M CRA6S4(Value)CT-ND 34 1.27 2.18 8.85 | CRA6S4(Value)TR-ND 5,000 12.00/M 
CRA06S083 8 Convex 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA6S8(Value)CT-ND .23 86 1.48 6.00 | CRA6S8(Value)TR-ND 5,000 8.00/M 
CRA12E083 8 Convex 4 100 0.0 ~ 1.0M CRA12E8(Value)CT-ND 2.30 8.60 14.80 60.00 | CRA12E8(Value)TR-ND | 2,000 80.00/M 
+ For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1902 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. . aon ® RoHS Compliant Parts Available 
ROH semiconnuctor Chip Resistor Arrays Digi Ree! et 


MNR0O2 SERIES MNR04 SERIES MNR12 SERIES MNR14 SERIES MNR15 SERIES 
ESL —_- K—L kK _L—| 0.48 0.32 0.32 
ACE ee ji 0.45 woee = 0.5 ea | 08. 
4g + ia: 
~ bi lot2 16 . ; lot25 16 lo'35 
“Et Eo.4 ea a Lh aa : Lh bem Ly 
0.33 a nes el 
* Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 50V * Max. Operating Voltage: 50V ¢ Max. Operating Voltage: 12.5V 
MNR32 SERIES MNR35 SERIES 
0.55 -\—— 0.55 
bai i +1.27 =e, 
: ct i Lou List 
4 
3.1 Max. 7 Max. 
| 0.5 root 0.5 
© Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 25V « Max. Operating Voltage: 200V ¢ Max. Operating Voltage: 200V * Max. Operating Voltage: 50V 
Series MNRO2, MNR12 Series MNR04, MNR14 Series Series Series 
and MNR32 and MNR34 MNR15 ni fre fr3fr4 MNR18 
RjRRBIRAIRSIREIR7IRE 
dni dre dr fro fra tna RSFROFR7 FRE i ch i a 
Ri =R2 Ri =R2=R3=R4 Rishe-heart-He-he-Hisne R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 
Resistance Values (9) Resistance Values (Q) 
MNRO2 Series MNRi15 Series Chip Arrays 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value(Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) 
0.0 (000)# 100 (101)@ 56 (560) 330 (331) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 18K (183) 68K (683) 
10 (100) 1.0K (102) 100 (101) 390 (391) 680 (681) 2.0K (202) 5.1K (512) 20K (203) 100K (104) 
22 (220)@ 4.7K (472)@ 150 (151) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 5.6K (562) 22K (223) 
33 (330)@ 10K (103) 220 (221) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) —-8.2K (822) 33K (333) 
56 (560)@ 47K (473)@ 300 (301) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 10K (103) 47K (473) 
Resistance Values (0) Resistance Values (Q) 
MNR0O4 Series MNR18 Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
0.0 (000)# 27 (270) 56 (560)@ 150 (151)@  820(821)@ 4.7K (472) 33K (333)@ 10 (100) 30 (300) 56 (560) 200 (201) 1.0K (102) 5.1K (512) 47K (473) 
10 (100)@ 30 (300) 62 (620)@ 220(221)@ 1.0K (102)@ 5.1K (512)@ 47K (473)@ 12 (120) 33 (330) 62 (620) 220 (221) 1.2K (122) 6.8K (682) 51K (513) 
12 (120)@ 33 (330) 68 (680)® 240 (241)@ 1.2K (122)@ 6.8K (682)@ 51K (513)@ 15 (150) 36 (360) 68 (680) 240 (241) 1.5K (152) 8.2K (822) 56K (563) 
15 (150)@ 39 (390) 75(750)@ 300(301)® 1.5K (152)@ 8.2K (822)@ 56K (563)® 18 (180) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 2.0K (202) 10K (103) 100K (104) 
18 (180)@ 43 (430) 82(820)@ 330(331)® 2.2K (222)@  10K(103)@ 100K (104) 20 (200) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 1.0M (105) 
22 (220)@ 47 (470)@ 100 (101)®  470(471)@ 2.7K (272)@ 15K (153) 1.0M (105)@ 22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 20K (203) 
24 (240) 51(510)®  120(121)@  680(681)@ 3.0K (302)@ 22K (223)@ 24 (240) 50 (500) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 
27 (270) 51 (510) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 33K (333) 
Resistance Values (Q) ‘ 
MNR12 Series Resistance Values (Q) 
MNR32 Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
0.0 (000) 39 (390) 100 (101) 360 (361) 1.2K (122) 10K (103) 150K (154) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 47 (470) 130 (131) 470 (471) 1.8K (182) 15K (153) 220K (224) 39 (390) 270 (271) 132 (1.3K) 4.7K (472) 
18 (180) 51 (510) 150 (151) 510 (511) 2.0K (202) 22K (223) 1.0M (105) 100 (101) 470 (471) 182 (1.8K) 10K (103) 
22 (220) 56 (560) 220 (221) 680 (681) 2.2K (222) 39K (393) 180 (181) 1.0K (102) 392 (3.9K) 47K (473) 
27 (270) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 2.4K (242) 47K (473) 
33 (330) 75 (750) 330 (331) 1.0K (102) 4.7K (472) 100K (104) 


Resistance Values (Q) 


Resistance Values (0) MNR34 Series 


MNR14 Series Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 

Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Sains, ee eae} 10 to ae etn pei (ea) eo ay eer eS 

0.0(000)@ 36 (360)@  220(221)@ 1.3K(132)@ 82K (822)@ 51K (513)@ 360K (364) 45 (150) 43 (430) 150 (181) S60(s61) 22K (222) 10K (103) ‘100K (104) 

22(2R2)@  39(390)@  240(241)@ 1.5K (152)@ 9.1K (912)@ 56K (563)@ 390K (394)@ 46 (160) 47 (470) 180(181)  620(621) «27K (272) «15K (158) _—-270K (274) 

3.0(3RO)}@ 43 (430)@  270(271)® 1.6K (162)@ 10K (103)@ 62K (623)@ 430K (434)@ 48 (180) 51 (610) 200 (201) 680(681) 3.3K (332) 18k (183) «10K (514) 

3.3(3R3)  47(470)@ 300 (301)@ + 1.8K (182)@ 11K (113) 68K (683)@ 470K (474)@ 22 (220) 56 (560) 220(221) 750(751) 3.9K (392) 20K (203) —‘1.0M(105) 
ermie ied Suisie siciine lectins Trine simlide ig) © elem) Soler} ole) Skt) ako 
; . 27 (270) 82 (820) 300 (301 1.0K (102) 5.1K (512) 33K (333 
10(100)@ 62(620)@  390(391)@ 24K (242)@ 15K(153)@ 91K (913)@ 620K (624)@ aa ean ey ack Ee) on Hii f Py ee feast Eo tees 
11(110)}@  68(680)® 430(431)@ 2.7K (272)@ 16K (163)@ 100K (104)@ 680K (684) 33 (330) foo (101)  390(a91) 1.5K (152) 62K (822) 47K (473) 


12(120)@ 75 (750)@ 470(471)® 3.0K (302)@ 18K (183)@ 110K (114)@ 750K (754) 
13(130)@  82(820)@  510(511)® 3.3K (332)@ 20K (203)@ 120K (124)@ 820K (824)@ 


15(150)@ 91(910)®  560(561)® 3.6K (362)@ 22K (223)@ 130K (134) 910K (914) Resistance Values () 


16 (160)@  100(101)®  620(621)® 3.9K (392)@ 24K (243)@ 150K (154)@ 1.0M (105)@ MNR35 Series 

18 (180)@ 110(111)}® 680(681)® 4.3K (432)@ 27K (273)@ 160K (164) Value (Code)  Value(Code)  Value(Code) | Value(Code) | Value(Code) _Value (Code) 
20(200)@  120(121)@  750(751)@ 4.7K (472)@ 30K (303)@ 180K (184) 56 (560) 330 (831) 680 (681) 2.0K (202) 5.6K (662) 22K (223) 
22 (220)@  130(131)@  820(821)@ 5.1K (512)® 33K (333) 200K (204) nai TERE ane Br eee erase aariaaa 
24 (240)@  150(151)®  910(911)@ 5.6K (562)® 36K (363)@ 220K (224)@ (101) (or) 0K (102) AED) Hal (222) (333) 
27 (270)@ 160 (161)® 1.0K (102)@ 6.2K (622)@ 39K (393) 240K (244)@ 150 (151) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 10K (103) 47K (473) 
30 (300)@ 180 (181)®  1.1K(112)® 6.8K (682) 43K (433)@ 300K (304) 220 (221) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 18K (183) 68K (683) 
33 (330)@ 200 (201)@ 1.2K (122)@ 7.5K (752)@ 47K (473)@ — 330K (334) 300 (301) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 20K (203) 100K (104) 

Number Number | Dimension Resistor Cut Tape Tape and Reel 
of of [f Power Rating} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Series | Terminals | Resistors (mm) (mW@70°C) Part No.t 10 100 1,000 Part No.t 4,000 5,000 10,000 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNR02(Code)CT-ND 32 2.53 21.62 | MNRO2(Code)TR-ND = _ 16.00/M 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNR02(Code)RCT-ND@ 124 1.90 16.22 | MNRO2(Code)RTR-ND® - - 12.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)CT-ND .36 2.85 24.32 | MNRO4(Code)TR-ND - - 18.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)RCT-ND@ 18 1.42 12.17 | MNRO4(Code)RTR-ND® - - 9.00/M 
MNR12 4 2 1.6 63 MNR12(Code)CT-ND .20 1.58 13.51_| MNR12(Code)TR-ND - 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)CT-ND 20 1.58 13.51 | MNR14(Code)TR-ND = 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)RCT-ND@ 19 1.52 12.97 | MNR14(Code)RTR-ND@ - 11.00/M 10.00/M 
MNR15 10 8 3.2 31 MNR15(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 | MNR15(Code)TR-ND - 78.00/M 68.00/M 
MNR18 16 8 3.8 63 MNR18(Code)CT-ND 81 6.33 54.05 | MNR18(Code)TR-ND - 46.00/M 40.00/M 
MNR32 4 2 2.6 125 MNR32(Code)CT-ND 1.21 9.49 81.08 | MNR32(Code)TR-ND 69.00/M - - 
MNR34 8 4 5.2 125 MNR34(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 | MNR34(Code)TR-ND 78.00/M = = 
MNR35. 10 8 6.4 63 MNR35(Code)CT-ND 2.86 22.45 191.88 | MNR35(Code)TR-ND 163.00/M —_ —_ 


+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant + Note: Total Rated Package 
Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1903 


NEW! visHAY. Foil Resistors VFCD1505 Bulk Metal® Z-Foil SMT Flip Chip Voltage Divider 


038 0.38 0.38 


Bulk Metal® Z-Foil (BMZF) technology out-performs all other resistor technologies available today for 
applications that require ultra high precision and ultra high stability. The new Z-Foil technology provides 
a significant reduction of the resistive element’s sensitivity to changes of temperature due to ambient 
temperature variations (TCR) and to self heating when power is applied (power coefficient). Model 
VFCD1505 offers low TCR (both absolute and tracking), excellent load life stability, tight tolerance, 
excellent ratio stability, low thermal EMF and low current noise, all in one package. 

An absolute TCR of 0.05ppm/°C removes errors due to temperature gradients. 

The VFCD1505 surface mount divider provides tight tolerance matching and TCR tracking between two 
resistors simultaneously etched on one piece of foil on a common substrate. The electrical specifica- 
tions of this integrated construction offer improved performances and better real estate utilization over 
discrete resistors and matched pairs. 


Features: * Non inductive, non capacitive design * Non hot spot design 
Specifications: * Absolute TCR: +0.05ppm/°C (typical 0°C ~ 60°C); +0.2ppm/°C 
(typical -55°C ~ 125°C, 25°C ref.); Tracking: 0.1ppm/°C typical * Power Coefficient 
Tracking (AR due to self heating): Sppm at rated power » Short Time Overload: 
+0.005% (50ppm) * Load Life Stability (0.1W @ 70°C, 2000h): Absolute: 0.01%; Ratio: 0.005% * Elec- 
trostatic Discharge (ESD): > 25,000V * Power Rating @ 70°C: entire package: 0.1W, divided between 
the two resistors proportionally to their value * Maximum Working Voltage: 22V »* Thermal EMF: 
0.05pV/°C typical * Current Noise: <-40dB ¢ Rise Time: 1ns without ringing * Non inductive: < 0.08H 
Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V 

Applications: * Instrumentation amplifiers * Bridge networks « Differential amplifiers * Ratio arms in 
bridge circuits * Medical and test equipment ¢ Military * Airborne 


Resistance Tolerance Power Rating Absolute TCR TCR Tracking 
Value Absolute/Matching @70C (ppm/°C) (ppm/°C) Digi-Key Price Each Vishay 
Series (9) (%) (W) Typ. | Max. | Typ. | Max. | PartNo. 1 25 100 Part No. 
VCFD1505 10K/10K 0.01 0.4 £0.2 41 01 0.5 | Y1685-10K/10K-ND 18.41 16.52 13.93 Y1685V0001TT9W 
5K/10K 0.01 0.41 +0.2 41 0.4 1.0 | ¥1685-5K/10K-ND 18.41 16.52 13.93 Y1685VO005TTOW 


SMN High Precision Bulk Metal® Foil Dual-In-Line 4 Resistors SMT Resistor Network 


4 


Ri) R2] R2] R41 


Resistance Tolerance Power Rating 
fOKNOK Value (%) @ 70°C (W) Digi-Key Price Each Vishay 
Series (0) Absolute | Matching] Resistor Pkg. Part No. ‘] 25 100 Part No. 
Sui 10K/1K 0.02 0.01 0.1 0.4 Y1365-10K/1K-ND 28.18 24.96 22.14 Y1365V0205QT9U 
AIL AAA 10K/10K 0.02 0.01 0.1 0.4 Y1365-10K/10K-ND 26.34 23.33 20.70 Y1365VO008QT9U 


__ -. 
VISHAY. Thin Film 


VSSR resistor networks are designed to be used in either analog or digital circuits. The use of thin film resistive elements 
within the network allows you to achieve an infinite number of very low noise and high stability circuits for industrial, 
medical and scientific instrumentation. The rugged packaging offers superior environmental protection and consistent 


NEW! Molded QSOP Dual-In-Line SMT Resistor Network 


Bulk Metal® Z-Foil (BMZF) technology out-performs all other resistor technologies available 
today for applications that require high precision and high stability. 

Model SMN offers low TCR (absolute and tracking), excellent load life stability, tight toler- 
ance (absolute and match), excellent ratio stability, low thermal EMF, low current noise and 
low voltage coefficient, all in the same resistor. 

The SMN surface mount network is made up of four independent BMF resistors in a small 
standard molded epoxy package with 50MIL lead pitch (JEDEC MS-012 package). The elec- 
trical specification of this integrated construction offers improved performance and better 
real estate utilization over discrete resistors and matched sets. The resistor may be used 
independently or as divider pairs. 


Features: » Non inductive, non capacitive design * Non hot spot design 
Specifications: * TCR (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.): Absolute: +2ppm/°C 
typical; Tracking: 0.5ppm/°C typical * Power Rating at 70°C: Entire Pack- 
age: 0.4W; Each Resistor: 0.1W « Resistance Tolerance Match: 0.01% » Ratio Stability: 
0.005% (0.1W @ 70°C, 2000h) * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V » Short Time 
Overload: < 0.0025% * Rise Time: 1ns without ringing * Current Noise: < -40dB * Thermal 
EMF: 0.05yV/°C * Voltage Coefficient: < 0.1 ppm/V « Non Inductive: < 0.08yH » Terminal 
Finishes Available: Lead (Pb)- free; Tin/Lead alloy 

Applications: * Instrumentation amplifiers * Bridge networks » Differential amplifiers * Ra- 
tio arms in bridge circuits * Medical and test equipment ¢ Military * Airborne 


(25 Mil Pitch) — vssRr Series 


dimensions for ease of placement with automatic SMT equipment. 


with automatic surface mounting equipment * UL 94V-0 flame resistant Specifications: * Thin film tantalum nitride on 
silicon * Moisture sensitivity level 1 (per IPC/JEDEC STD-20C) * Resistive Element: Tantalum Nitride * Body: Molded epoxy 


VSSR16 Series Standard Resistor Values (Q) 


Features: * Reduces total assembly costs * Compatible 


Bussed with one pin common: The 01 circuit provides nominally equal resistors connected between a common pin and a 
discrete PC board pin. Applications: * MOS/ROM pull-up/pull-down * Open collector pull-up * “Wired OR” pull-up * Power 
driven pull-up * TTL input pull-down Digital pulse squaring * TTL unused gate pull-up * High speed parallels pull-up 
Isolated: The 03 circuit provides nominally equal resistors isolated from all others and wired directly across. Applications: 
¢ “Wired OR” pull-up * Power driven pull-up * Powergate pull-up * Line termination * Long-line impedance balancing 
«LED current limiting * ECL output pull-down » TTL input pull-down 


10 68 470 2.2K 20K Buesed Isolated 
22 100 510 2.7K 47K 
33 180 680 47K 
47 220 1.0K 8.2K 
51 330 2.0K 10K 
VSSR20 Series Standard Resistor Values (Q) 
100 1.5K 47K 47K 
1.0K 2.0K 10K 
VSSR24 Series Standard Resistor Values (Q) 
Operatin 
MY 138 soe zak Voltage Working Temperature TCR 
47 1.0K 3.3K 6.8K Coefficient Voltage Range Noise Absolute 
100 2.0K 47K 10K 5ppm/V (typical) 50VDC -55°C ~ 125°C < -35dB +100ppm/°C 
Power Rating Dimension 
Value Range Tolerance Maximum @ 70°C [E Digi-Key Price Each Vishay Thin Film 
(Q) Absolute Resistort Package mm Part No.t 1 25 100 Part No. 
VSSR16 Series Bussed — 16 Pins, 15 Resistors 
100 #2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-100-GB-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR1601101GUF 
220 #2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-220-GB-ND 2.35 1.78 1.41 VSSR1601221GUF 
1.0K ~ 2.2K, 4.7K, 10K +2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-GB-ND 2.31 1.75 1.39 VSSR1601xxxGUF 
220 +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-220-JB-ND 2.35 1.78 1.41 VSSR1601221JUF 
330, 470, 680 ~ 47K +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JB-ND 1.89 1.44 1.14 VSSR1601xxxJUF 
VSSR16 Series Isolated — 16 Pins, 8 Resistors 
10, 33, 51 +2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-GI-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR1603xxxGUF 
510 +2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-510-GI-ND 1.89 1.44 1.14 VSSR1603511GUF 
1.0K #2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-1.0K-GI-ND 2.31 1.75 1.39 VSSR1603102GUF 
10 ~ 100 +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JI-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR1603xxxJUF 
180 ~ 220 +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JI-ND 2.35 1.78 1.41 VSSR1603xxxJUF 
330 ~ 470, 1.0K, 2.2K, 4.7K, 10K +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JI-ND 1.89 1.44 1.14 VSSR1603xxxJUF 
VSSR20 Series Bussed — 20 Pins, 19 Resistors 
1.0K, 1.5K, 4.7K, 10K #2.0% 100mW 1.2W 8.66 VSSR20-(Value)-GB-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR2001xxxGUF 
1.0K, 2.0K ~ 47K +5.0% 100mW. 1.2W 8.66 VSSR20-(Value)-JB-ND 2.24 1.70 1.35 VSSR2001 xxxJUF 
VSSR20 Series Isolated — 20 Pins, 10 Resistors 
100 +5.0% 100mW 1.2W 8.66 VSSR20-100-JI-ND 3.01 2.28 1.81 VSSR2003101JUF 
VSSR24 Series Bussed — 24 Pins, 23 Resistors 
4.7K ~ 5.1K, 10K #2.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-GB-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR2401xxxGUF 
100 +5.0% 100mwW 1.4W 8.66 VSSR24-100-JB-ND 3.01 2.28 1.81 VSSR2401101JUF 
390 ~ 4.7K, 6.8K, 10K +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-JB-ND 2.24 1.70 1.35 VSSR2401xxxJUF 
VSSR24 Series Isolated — 24 Pins, 12 Resistors 
10 ~ 100 +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-JI-ND 3.01 2.28 1.81 VSSR2403xxxJUF 
150 +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-150-JI-ND 2.70 2.05 1.62 VSSR2403151JUF 
4.7K ~ 10K +5.0% 100mw 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-JI-ND 2.24 1.70 1.35 VSSR2403xxxJUF 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


+ Per element typical 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Molded SOT-23 SMT Resistor Divider Network 
MPM Series Dividers 


Vishay Thin Film MPM Series Dividers provide +2ppm/°C tracking and a ratio tolerance of 0.05%, small size, and exceptional stability for all surface 
mount applications. The standard SOT-23 package format with unity and common standard resistance divider ratios provides easy selection for more 


applications requiring matched pair resistor elements. 


Mechanical Specifications: 
Resistive Element: Passivated Nichrome ¢ Substrate Material: Silicon * Body: Molded epoxy 


Standard Resistor Divider Network Values (0) — R4/R2 


Digi@Reel” 


Dimensions —- mm 
MPM Series Minimum Maximum 

A 0.79 1.02 
Al 0.02 0.10 
B 2.67 3.05 
s 1.80 2.00 
WwW 0.38 0.54 
L 2.10 2.50 
H 1.20 1.40 
T 0.13 0.25 
J 0.089 0.15 
K 0.44 0.55 
2 0 8° 


Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio Ri/R2 Ratio 
DERATING CURVE 
250/250 fea A4K/4K ded 50K/50K at 2K/8K 1:4 1K/10K 1:10 400 100% = 0.25W 
500/500 “el 5K/5K ell 100K/100K Gil 1K/5K aS) 1K/20K 1:20 gs 80 
5 
a 
1K/1K Hl 10K/10K el 1K/2K 12 2K/10K a5) 1K/25K 1:25 zg 60 
é 40 
2K/2K eal 20K/20K dled 5K/10K 1:2 1K/6K 1:6 1K/50K 1:50 iret 
= 
5 
2.5K/2.5K eal 25K/25K all 1K/4K 1:4 1K/9K alee) 1K/100K 1:100 5 
- T 
Working Operating Ambient Temperature °C 
Voltage Voltage Temperature Thermal 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 
0.1ppm/V 100V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.2uV/°C 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance Max. @ 70°C 2,000H @ 70°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio Abs. |Resistor$| Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
250/250 ~ 100K/100K MPMT-(Rq Value/Rg Value)CT-ND 5.15 4.10 3.83 | MPMT-(Ry Value/Rg Value)TR-ND 1683.00 | MPMTxxxxAT1 
1K/2K ~ 1K/10K +2ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 200mW} 0.10% | 0.03% | MPMT-(Rq Value/R2 Value)CT-ND 5.69 4.53 4.24 | MPMT-(Rq Value/R2 Value)TR-ND 1862.00 | MPMTxxxxxxxxAT1 
1K/20K ~ 1K/100K MPMT-(Rq Value/R2 Value)CT-ND 6.93 5.75 5.45 | MPMT-(Rq Value/R2 Value)TR-ND 1825.00 | MPMTxxxxxxxxAT1 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Divider Network Values chart for (Rj Value/R2 Value). 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Network (25 Mil Pitch) 


OSOP Series 


OSOP Series resistor networks feature a space- 
saving 25 Mil lead pitch versus the current 50 Mil 
pitch standard. This allows users to reduce board 
space more than 50% over current standards. The 
OSOP Series features 10 isolated resistors in a 
20 lead style. 


Features: 

* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 

¢ Rugged molded case construction with no internal 
solder 

* Thin film element 

¢ JEDEC MO #137 Package AD 

Mechanical Specifications: 

+ Resistive Element: Passivated Nichrome 

* Substrate Material: Silicon 

* Body: Molded epoxy 


20 19 18 17 16 15 14 13 12 #11 
SiSoBnSnSonsnsreos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


+ Per element typical 


+= 8.74 ——$—S 
0.635 >| <>} 1.47 


i@pReel° 


Dim. in mm 


OSOP Series ; - 
‘ Working Operating 
Standard Resistor Values (9) Voltage Voltage Temperature Thermal 
500 2K 10K 50K Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 
1K 5K 20K 100K < 0.1ppm/V (typical) 100V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.08yV/° 
Power Rating Stability 
Value Maximum 2,000H Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance @70°C @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio | Abs. |Resistor$| Pkg. | AR Abs.) AR Ratio | Part No.t ‘) 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
500 s5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.1% | +0.1%| 100mW | 400mW] 500ppm| 150ppm | OSOPT-500BCT-ND 5.78 479 4.54 | OSOPT-500BTR-ND 2063.00 OSOPTAxxxxAT1 
1K~100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1%| 100mW | 400mW] 500ppm) 150ppm | OSOPT-(Value)ACT-ND 6.13 5.08 4.82 | OSOPT-(Value)ATR-ND 2188.00 OSOPTAxxxxAT1 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Molded Narrow Body Dual-In-Line SMT Resistor Networks (50 Mil Pitch) 


NOMC Series 


The NOMC Series features a standard 16-pin narrow body (0.150”), small outline surface mount style. It can 
accommodate resistor networks to your particular application requirements. The networks can be constructed with 
Passivated Nichrome or Tantalum Nitride resistor films to optimize performance. 


Features: 


¢ Standard 16-pin (0.150” Narrow Body) JEDEC MS-012 »* Rugged molded case construction * Stable thin film 
element (500ppm @ 70°C at 2,000H) »* Low temperature coefficient (t25ppm/°C) 


Mechanical Specifications: 


Resistive Element: Passivated Nichrome or Tantalum Nitride * Substrate Material: Silicon * Body: Molded epoxy 


16 15 14 13 12 


RISR1ISR1ISR1ISRISRISRISRI1 


Working Operating NOWNC Series 0.381x45°+« 1.60 

Voltage Voltage Temperature Thermal Standard Resistor Values (0) 1 
Coefficient | (Maximum) Range Noise EMF 1K 5K 20K 1+0.635 0.1534 
<0.1ppm/V 50V -55°C ~ 125°C | <-30dB | 0.08yV/°C 2K 10K 100K 

Value Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 

Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C | 2,000H @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 

(0) Tracking Abs. Ratio Abs. |Resistor$| Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 Part No.t 1,000 Part No. 

1K ~ 100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 50mW | 500mW | 500ppm]| 150ppm | NOMCT16-(Value)ACT-ND 5.60 4.64 4.40 | NOMCT16-(Value)ATR-ND 2000.00 NOMCTXxxxxxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


+ Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Networks (50 Mil Pitch) 


ORN Series 


ORN Series resistor networks feature four isolated resistors 


with standard 50 mil pitch lead spacing. Thi 
close TCR tracking and tight ratio toleran 
suited for unity gain operational amplifier cir 


Features: 

* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 
* Rugged molded case construction with no 
* Thin film passivity Microbe element 

¢ Low temperature coefficient (+25ppm/°C) 
¢ JEDEC MS-012 STD Package 


Mechanical Specifications: 
¢ Resistive Element: Passivated Nichrome 
* Body: Molded epoxy 


je networks feature 
ice and are ideally 
cuitry. 


internal solder 


Dioi@Dkeel” [Saas | 


DERATING CURVE 
100% = 0.40W 


bk eaQOs 
So o600 GS 


Percent of Rated Power 


° 


Tt 
125 
Ambient Temperature °C 


T T T 
150 


- 7 ORN Series 
Working Operating ; 
Voltage Voltage Temperature Thermal Standard Resistor Values (9) 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 500 4.99K 20K 
1K 5K 50K 

0.1ppm/V typical 50V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.08yV/°C 2K 10K 400K 

Value Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 

Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C 2,000H @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 

racking 3 atio S. esistor: 9. se atio | Part No. art No. i art No. 
(0) Tracki Ab: Rati Ab: Resistor$ Pk AR Ab: AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part N 

500~100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-(Value)ACT-ND 5.38 4.28 4.01 | ORNT-(Value)ATR-ND 1760.00 ORNTAXxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


+ Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Divider Networks (50 Mil Pitch) 


ORN Series Dividers 


Vishay Thin Film ORN Series Dividers 


ratio precision, small size and exceptional stability for most 
applications. The tight ratio tolerance offered on the standard 


ratios will provide exceptional performance t 


Features: 

* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 

¢ Rugged molded case construction with 
(JEDEC MS-012 standard) 

¢ Thin film passivity Microbe element 

* Low temperature coefficient (t+25ppm/°C) 


Mechanical Specifications: 
+ Resistive Element: Passivated Nichrome 
* Body: Molded epoxy 


provide optimum 


hroughout life. 


no internal solder 


0.4 > [+ [+>|1.27 


0.20 *j~ 


F 
0.71 


6.07 


Digi@Reel® ROHS 


DERATING CURVE 
100% = 0.40W 


Percent of Rated Power 


70 125 150 
Ambient Temperature °C. 


Working Operating ORN Series Standard Resistor Divider Network Values (Q) — R4/R2 
Voltage Voltage Temperature Thermal Ry/R2 Ratio Ri/R2 | Ratio 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 10K/5K 21 25K/1K 25:1 
10K/2K onl 50K/1K 50:1 
< 0.1ppm/V 50V -55°C ~ 125°C < -30d0B 0.08pV/°C 10K/1K 10:1 100K/1K 100:1 
20K/1K 20:1 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C| 2,000H @ 70°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio | Abs. |Resistor$| Pkg. | AR Abs.| AR Ratio| Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
10K/5K ~ 20K/1K ORNT-(Rq Value/R2 Value)CT-NDt 6.16 5.11 4.84 | ORNT-(R4 Value/R2 Value)TR-NDt 2200.00 ORNTAxx-1T1 
25K/1K sj . 6 4 ORNT-25K/1KCT-ND 6.58 5.46 5.17 | ORNT-25K/1KTR-ND 2350.00 ORNTA25-1T1 
SOKMK — | *PPMING) +26ppm/°C | +0.05% | 20.1% ) 100mW /400mW) S00ppm) 150ppM | QenT.sOK/KCT-ND 6.72 5.57 5.28 | ORNT-50K/1KTR-ND 2400.00 | ORNTASO-1T1 
100K/1K ORNT-100K/1KCT-ND 7.00 5.80 5.50 | ORNT-100K/1KTR-ND 2500.00 ORNTA100-1T1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Divider Network Values chart for (Rj Value/R2 Value). 


+ Per element typical 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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BGA Terminators and Bias Networks 


* Ceramic BGA Packaging * High density form factor * Designed for termination of parallel data 
busses ¢ Designed for high frequency data transmission » Virtually eliminates parasitic capacitance 
and inductance * Ultra low channel capacitance Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch « Al/ 
dimensions in mm 


Now including Top Probe-able Devicest 


The use of ball grid array (BGA) devices during the development phase of a project can represent some 
unique challenges in terms of circuit probing and device removal should device parameters need to be 
altered. CTS introduced the Top Probe-able devices to provide easy access to the internal circuitry of the 
BGA device without probing of the solder spheres, and eliminate the space consumed by test points on the 
circuit board. For parts available in Top Probe Configuration see Digi-Key parts marked with t. 


DDR SDRAM Terminators 


Features: * 18 Bit SSTL_2 Termination Sets * Compliant to JEDEC Std. 8-9 


CompactPCI Terminators 


Features: ¢ 16 or 32 Bit Terminators 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +5.0% »* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
¢ RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C « Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Cut Tape 
Ri No. Array | Pitch | Digi-Key Price Each cTS 
Ohms | Bits Size (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
10 32 4x16 1.00 RT1201B7PCT-NDt 3.97 3.18 RT1201B7P 
‘Top Probe-able Devices. 


GTL, GTL+, AGTL+ Terminators 


Features: ¢ 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets * Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to Exceed Maximum Package Power) * Maximum Package Power (70°C): 8 bit = 0.3 Watts, 16 
bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts » Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Electrical Specifications: Cut Tape Tape & Reel 
¢ Resistor Tolerance: +1.0% R1 No. Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Total Network Power) Ohms | Bits (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 
: nnceae rower ae fe i at 70°C Soo cane 25 8 1.27 | RT1450B6CT-ND 1.25 1.00 521.00 RT1450B6TR7 
. ‘ 
omperature Cositicient of Resistance: +200 ppm 56 3 | 1.27 | RT1453B6CT-ND 1.25 1.00 521.00 | RT1453B6TR7 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
150 8 1.27 RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 521.00 RT1410B6TR7 
Tape & 25 16 1.27 RT1451B6CT-ND 1.89 1.51 787.00 RT1451B6TR7 
Cut Tape Reel 56 16 1.27 RT1454B6CT-ND 1.89 1.51 787.00 RT1454B6TR7 
Ri R2 | Array| Pitch | Digi-Key Price Each | Pricing* |CTS 150 16 1.27 RT1411B6CT-ND 1.89 1.51 787.00 RT1411B6TR7 
Obims; (Ohms) sizes |knin) jaune: OO eas acto: 25 | 32 | 1.27. | RT1452B6CT-ND 3.05 244 | 1273.00 | RT1452B6TR7 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6CT-ND 2.29 1.83 956.00 |RT1408B6TR7 56 32 1.27 RT1427B6CT-ND 3.05 2.44 = RT1427B6TR7 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6PCT-NDt 252 202 956.00 |RT1408B6P 150 32 1.27 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1273.00 RT1412B6TR7 
150 32 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1340.00 RT1412B7TR7 
60 25 3x9 | 1.00 | RT1408B7PCT-NDt 2.69 2.16] 1022.00 |RT1408B7P 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
50 25 3x9 | 1.27 | RT1400B6PCT-NDt 2.52 2.02 — |RT1400B6P 
25 22 3x9 | 1.27 | RT1401B6CT-ND 2.29 1.83 956.00 |RT1401B6TR7 PCI and PCIX Bias Networks 
- = 8x0 | 127 eee eC IED Gee sihoe 296.00" MAOT ROT T. Features: ¢ 8 or 16 Bit Bias Network * Compliant to PCI and PCIX 
35 = 3x9 | 1.27, | RT1407B6PCT-NDt 2.69 2.16 956.00 |RT1407B6P Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
25 Sas 3x9 | 1.27. | RT1403B6CT-ND 2.29 1.83 — |RT1403B6TR7 ¢ Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +100 ppm/°C 
25 | — | 3x9 | 1.00 | AT140387CT-ND 2.45 1.96 — |RT1403B7TR7 Operon emperesute anger 22 nee 
Cut Tape Tape & Reel 
22 = 4x9 | 1.27 | RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 — |RT1405B6TR7 
. ue R No. | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
22 = 4x9 | 1.27 | RT1405B6PCT-NDt 2.96 2.37 — |RT1405B6P Ohms | Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
22 | — | 4x9 | 1.00 | RT1405B7PTR7CT-NDt 4.69 3.75 | 1813.00 | RT1405B7PTR7 47K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1417B6CT-ND 181. 1.45 755.00 |RT1417B6TR7 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Top Probe-able Devices. 4.7K 8 3x4 1.27 RT1415B6CT-ND 4.32 4.06 552.00 RT1415B6TR7 
4.7K 8 3x4. 1.00 | RT1415B7CT-ND 1.49 1.19 = RT1415B7TR7 
H 8.2K 8 3x4. 1.27. | RT1416B6CT-ND 1.32 1.06 552.00 RT1416B6TR7 
LVDS Terminators 


Features: ¢ Designed for termination of Xilinx® and Altera® FPGAs ¢8 or 16 differential channels of 
termination provided in a single intergrated package 


Electrical Specifications: 

¢ Resistor Tolerance: +1.0% 

¢ Maximum Resistor Power: 0.068 Watts @ 70°C 

* Maximum Package Power: 1.0 Watts @ 70°C 

* Temperature Coefficient of Resistance: +200ppm/°C 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Cut Tape | Tape & Reel 
R1 Array Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
Ohms Size (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 
100 4x8 1.27 RT1710B6CT-ND 2.03 1.62 783.00 RT1710B6TR7 
100 4x8 1.27 RT1710B6PCT-NDt 2.23 1.79 861.00 RT1710B6P. 
100 4x8 1.00 RT1710B7CT-ND 217 1.74 = RT1710B7TR7 
100 4x8 1.00 RT1710B7PCT-NDt 2.39 1.91 = RT1710B7P. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


CTs. 


Fig. 1 - Bussed 


773 SERIES 


Single-In-Line 


Fig. 2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term 


Specifications: * Resistance Tolerance: 2% * Maximum Operating Voltage: 100VDC »* Temperature 
Coefficient: +100 PPM/°C2500, +200 PPM/°C<500 * Dielectric Withstand Voltage: 200VDC * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Resistance Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and 
-3 Schematic = .20 Watts Features: * Low cost * High reliability cermet resistors * 2% standard resistor 
tolerance * Laser marking for permanent identification * High temperature solder * Low profile 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RT1300 Low Voltage Differential 

SCSI Active Termination Network 

Features: * 9-Line LVD Termination Network * Ultra2, Ultra3 Compliant * Low Channel Capacitance Less 
Than 0.25pF ¢ Laser Trimmed to 1% Tolerance 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to exceed maximum package power) * Maximum Package Power (70°C): 1.0 Watt * Temperature 
Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 


Cut Tape Tape & Reel 
Ri R2 Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
Ohms | Ohms | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
475 121 1.27. | RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 947.00 | RT1300B6TR7 
475 121 1.27 | RT1300B6PCT-NDt 3.09 2.48 947.00 | RT1300B6P 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


All Resistance values 773085 Series (Dual Term) 


listed in ohms Value (Code) 
; 220/330 (221/331) 

773081 Series (Bussed) 

Value (Code) Value (Code) 5 

2.48. 773101 Series (Bussed) 
150(151) | 270(271) Value (Code) | Value (Code) 
180 (181) 510 (511) 47 (470) 120 (121) 
100 (101) 


al tL 


lL 
0.25 254  0.5-solder coated 


steel leads 773083 Series (Isolated) 773103 Series (Isolated) 


No. of | No. of |Dim. “A”| Res. Pwr. Rating | Digi-Keyt Pricing 773061 Series (Bussed) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) _ 
Fig.| Pins | Res. (mm) (mw@70°C) | Part No. 1 10 100 1,000 Value (Code) reas ae Se 33 (330) 33K (333) 
1 | 6 5 15.55 100 773061 (Code)-ND 35.278 = 18.50 92.50 150 (151) ZT 70) 3.3K (832) 47 (470) 47K (473) 
2| 6 3 15.55 200 773063(Code)-ND 35 278 1850 92.50 270 (271) 47 (470) 15K (153) 470 (471) 220K (224) 
me: 7 20.65 100 773081 (Code)-ND 46 3.60 24.00 ~—- 120.00 33K (333) 120 (121) 20K (203) 560 (561) 
2] 8 4 20.65 200 773083(Code)-ND 46 360 24.00 120.00 ane Pre 4.5K (152) 
3] 8 12 | 20.65 100 Trobe Con (Care) -ND 97 7.65 51.00 255.00 773063 Series (Isolated) (151) (833) 
1 | 10 9 25.65 100 773101 (Code)-N 57 4.50 + 30.00 150.00 Value (Code) 180 (181) 56K (563) ; 
2} 10 5 25.65 200 773103(Code)-N 57 = 450 ~—-30.00-~—-150.00 270 (271) ATOK (474) 773105 Series (Dual Term) 
3 | 10 16 25.65 100 7731 EE Bu 122 960 64.00 320.00 560 (561) Value (Code) 

220K (224) 510 (511) 


t For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code). 330/470 (331/471) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1907 


CTS Environmental Performance Specifications 
i Maximum Delta R 


. Test 740X 741—_| 742~746 Test Description 

Th ick Film Chip Resistor Arrays Thermal Cycle 1.0% 1.0% 1.0% 5 Cycles -55°C ~ 125°C 
Short Time Overload 2.0% 2.5% 1.0% | 2 1/2 x Rated working voltage. 5 seconds (or maximum voltage) 

Features: * Low Cost * Thick Film Technology * High Density Packaging *Leadless Surface Mount | Moisture Resistance 2.0% 5.0% 2.0% 240 hours .1 rated load, -10°C ~ 65°C, 90%RH 
construction * Tape and Reel Packaging » Solder coated Nickel Barrier Pads * Isolated and Bussed | High Temperature Exposure | 3.0% 1.0% 1.0% 1000 hours. no load @ 125°C 
Circuits * Concave and Convex Terminations Load Life 3.0% 5.0% 2.0% 1000 hours @ 70°C, rated load 
Product Benefits: High Density Packaging: * Up to 30% less space per resistor than 0603 chip | Resistance to Solder Heat 4.0% 25% 1.0% 40 seconds @ 260°C solder 
resistors * Up to 75% less space per resistor than 0805 chip resistors Placement Efficiency: Resistance to Solvents 3 = a Isopropyl alcohol, Freon TMC 
¢ Networks require fewer placements than discrete components » Larger overall size eases handling Solderabilit RMA fl OHO d dip. 95% 
compared to discrete components Low Profile: * Can be used in PCMCIA cards Dios sabi: = = = UX, 9 Seconds dip, Jove coverage 


740X SERIES 741C SERIES 741X SERIES 742 SERIES 


Dimensions - mm L 
T A B r | 80 


eb w ( | ratty F Series 
zh - iL. 741x043 | 1.0 | . 35 | 33 | .20 i 


~—_-L —_ 


60 _ 
Y i 741X083 A i 35 -30 -20 


i) 


741X163 a d : -30 -30 ‘ -| b.50 


743 SERIES 745 SERIES 
L 


Series 741X and 742 Series 740X, 741C, 741X, 742, 743 and 744 Series 745 and 746 


REPRE EES $3 sEe8 — 


16 Terminations / 8 Resistors 4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 


Resistance Values Resistance Values 
740X Series Chip Arrays 7420083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 
All values listed in All values listed in Q 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 100 (101) 1.0K (102) 10K (103) 10 (100) 150 (151) 2.7K (272) 47K (473) 680K (684) 
56 (560) 560 (561) 4.7K (472) 12 (120) 180 (181) 3.3K (332) 51K (513) 820K (824) 
| 15 (150) 220 (221) 3.9K (392) 56K (563) 1MEG (105) 
Resistance Values 18 (180) 270 (271) 4.7K (472) 68K (683) 
741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays 22 (220) 330 (331) 5.1K (512) 82K (823) 
All values listed in Q 27 (270) 390 (391) 5.6K (562) 100K (104) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) ee ey at eh ene ae tee ee 
10 (100 33 (330' 100 (101 4.7K (472) 47K (473) ; 
20 = 56 eo 1K ( a 10K i fe te) 47 (470) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 
51 (510) 680 (681) 12K (128) 220K (224) 
Resistance Values 56 (560) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 
741C083 Series Chip Arrays 68 (680) 1K (102) 18K (183) 330K (334) 
Allvaliies sted ina 82 (820) 1.2K (122) 22K (223) 390K (394) 
100 (101) 1.5K (152) 27K (273) 470K (474) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 110 (111) 1.8K (182) 33K (333) 510K (514) 
10 (100) 68 (680) 560 (561) 5.6K (562) 68K (683) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 560K (564) 
12 (120) 82 (820) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 
pe | Be | ee | ee | ee Raciinnne iki 
22 (220) 150 (151) 1.8K (182) 18K (183) 270K (274) Lo pales te : (gta 
27 (270) 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 330K (334) 
33 (330) 270 (271) 2.7K (272) 27K (273) 470K (474) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
39 (390) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 510K (514) 100 (101) 680 (681) 4.7K (472) 68K (683) 
47 (470) 390 (391) 3.9K (392) 47K (473) 1M (105) 150 (151) 1K (102) 6.8K (682) 100K (104) 
51 (510) 470 (471) 4.7K (472) 51K (513) 220 (221) 1.5K (152) 10K (103) 220K (224) 
56 (560) 510 (511) 5.1K (512) 56K (563) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 330K (334) 


470 (471) 3.3K (332) 33K (333) 470K (474) 


Resistance Values 


j ; Resistance Values 
742C043, 742C163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays A : 
‘All values tisiedin © 746 Series Chip Arrays 


All values listed in Q 


Value(Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) Value (Code) 
22 (220) 220 (221) 2.2K (222) 2OK (223) 220K (224) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
100 (101) 1K (102) 3.3K (332) 22K (223) 
33 (330) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 330K (334) 220 (224) 115K (152) 17K (472) a7k (473) 
47 (470) 470 (471) 4.7K (472) 47K (473) 470K (474) 330 (331) 2k (200) 40K (103) 
100 (101) 1K (102) 10K (103) 100K (104) 1MEG (105) 470 (471) 2 7K (272) 48K (153) 
Dimension Resistor t Cut Tape Tape and Reel 
No. of No. of ee Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series | Terminals Res. (mm) (mW @70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
740 4 2 0.85 3 740X043(Code)JPCT-ND® 84 6.60 56.40 | 740X043(Code)JPTR-ND® = _ 42.00/M 
4 2 1.0 741X043(Code)JCT-ND& 42 3.30 28.20 | 741X043(Code)JTR-ND§ = _ 21.00/M 
741 8 4 2.0 63 741X083(Code)JCT-ND& 46 3.58 30.55 | 741X083(Code)JTR-ND§ = = 23.00/M 
8 4 2.0 741C083(Code)JCT-ND& 46 3.58 30.55 | 741C083(Code)JTR-ND§ = _ 23.00/M 
16 8 3.80 741X163(Code)JCT-ND& 1.58 12.38 105.75 | 741X163(Code)JTR-ND§ = 81.00/M 77.00/M 
4 2 1.60 742C043(Code)JCT-ND& 56 4.40 37.60 | 742C043(Code)JTR-ND§ = 29.00/M 27.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083(Code)JCT-ND& 42 3.30 28.20 | 742C083(Code)JTR-ND§ = 22.00/M 20.00/M 
16 8 6.40 742C163(Code)JCT-ND& 1.75 13.75 117.50 | 742C163(Code)JTR-ND§ 100.00/M = _ 
743 4 2 2.54 400 743C043(Code)JCT-ND& 1.33 10.26 89.30 | 743C043(Code)JTR-ND§ 76.00/M _— = 
8 4 5.08 743C083(Code)JCT-ND& 1.61 12.42 108.10 | 743C083(Code)JTR-ND§ 92.00/M = = 
744 4 2 2.54 125 744C043(Code)JCT-ND& 1.33 10.26 89.30 | 744C043(Code)JTR-ND§ 76.00/M _— = 
8 4 5.08 744C083(Code)JCT-ND& 1.61 12.42 108.10 | 744C083(Code)JTR-ND§ 92.00/M = = 
745 10 8 6.40 63 745C101(Code)JCT-ND& 2.10 16.50 141.00 | 745C101(Code)JTR-ND§ 120.00/M = = 
746 10 8 3.30 31 746X101(Code)JCT-ND& 1.12 8.80 75.20 | 746X101(Code)JTR-ND§ = 58.00/M 54.00/M 
4 For RoHS Compliant Part Number, change CT-ND to PCT-ND. —§ For ROHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND. _— Not all values listed are available as ROHS Compliant —_* For complete part 
number, substitute the corresponding resistance code listed above for (Code). | + Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per resistor @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1908 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CT 753 SERIES — Digi®Reel° 


o In-Line Surface Mount Leadless Resistor Networks 


Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks provide the highest density per area 
of any conventional surface mount solution. In a bussed configuration, the networks provide two 


Fig. 1 - Fig. 2— times the resistors per area compared to 0603 sized chips, and more than six times that offered 
SRT Isolated SRT Bussed by 0805 sized chips. 
Specifications: ¢ Resistance Tolerance: +2% or 0.50, whichever is greater * Maximum Operating 
Fig. 3 - - Fig. 4- N ONG N24 Voltage: 25V, not to exceed rated power * Temperature Coefficient: +200ppm/°C * Operating 
DRT Bussed 3 i i i 3 DRT Isolated Leet lee) Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Core ie Features: * High density packaging * Solid ceramic construction * Available terminations per 
1 2 N/2 package: Single Row Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 * Solder 
coated pads ¢ Designed for visual inspection of solder joints and board cleaning 
RESISTANCE VALUES RoHS Compliant Parts Available 
(All values listed in ohms) 
SRT — Bussed SRT — Isolated SRT — Bussed SRT - Bussed DRT - Bussed DRT — Isolated DRT - Bussed DRT - Bussed DRT - Bussed DRT - Isolated DRT - GTL 
8 Terminal 8 Terminal 9 Terminal 10 Terminal 16 Terminal 16 Terminal 18 Terminal 20 Terminal 24 Terminal 24 Terminal 24 Terminal 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1K (102) 33 (330) 100 (101) 1K (102) 110 (111) 22 (220) 1K (102) 10K (103) 10K (103) 22 (220) 39 (390) 
10K (103) 100 (101) 1K (102) 3.3K (332) 10K (103) 39 (390) 5.6K (562) 100 (101) 51 (510) 
100K (104) 2.2K (222) 4.7K (472) 47 (470) 10K (103) 68 (680) 
4.7K (472) 47K (473) 100 (101) 
10K (103) 10K (103) 10K (103) 
22K (223) 
100K (104) 
No. No. Dimensions Resistor Cut Tape . 
of of mm Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Series 753 neconn anaes 
Fig. | Term. | Resistors | A B (mW@70°C) | Part No.t 1 10 100 Part No.t Qty. | Pricing 0.64 
DRT alla 
1 8 4 6.22 4.44 80 753083(Code)GCT-ND& 284 26.07 237.00 | 753083(Code)GTR-ND® | 1,000) 1422.00 oe amobn a 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091(Code)GCT-ND& 295 27.03 245.75 | 753091(Code)GTR-ND® | 1,000) 1475.00 3.18 — 0.51 
2 10 9 7.49 5.72 40 753101(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753101(Code)GTR-ND® | 1,000) 1475.00 ! JoocoouoCuo t Lee 
3 16 14 6.22 4.44 40 753161(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753161(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 
Keep out zone for standoffs. 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163(Code)GCT-ND& 284 26.07 237.00 | 753163(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1422.00 Circuit board traces and solder 
mask should be avoided in 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753181(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 this area to allow the standoff to 
3 20 18 7.49 5.72 40 753201(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753201(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 rest directly on the PCB 
3 24 22 8.76 6.98 40 753241(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753241(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 Solder! 0.89-1 0.43 
Coated SRT 0.6 eal 
4 24 12 8.76 6.98 80 753243(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 | 753243(Code)GTR-ND 1,000) 1458.00 THARNTTITIT 
5 24 18 8.76 6.98 60 75324G(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 | 75324G(Code)GTR-ND | 1,000 | 1458.00 ll | | 
No. No. | Dimensions Resistor Res. Cut Tape 0.89-— B 
of of mm Power Rating | Value | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.) Term.| Res. | A B | (mw@70°C) | (Q) | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing Single Row Dual Row 
8 | 7 |6.22 4.44 40 1K | 753081102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 | 753081102GTR-ND 1,000 | 1310.00 Termination Termination 
18 16 | 6.86 4.90 40 22K | 753181223GBK-ND 3.78 30.24 =. 211.68 | 753181223GTR-ND 1,000 | 1310.00 } 
18 | 16 |686 4.90 40 4.7K | 753181472GBK-ND 3.78 30.24 211.68 | 753181472GTR-ND 1,000 | 1310.00 oe oes oor Solder 0.64 
Seating © Seating © 
t+ For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code) from resistance value chart. & For ROHS Compliant Part Number, change Plane a Plane 


CT-ND toPCT-ND For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND Not all values listed are available as ROHS Compliant 


752 SERIES — RoHS Compliant Parts Available [prt is, 127. 
Surface Mount Single Row and Dual Row Termination ab, ain 
a 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 SPECIFICATIONS: Resistance Range: Standard 220 to 1MegQ Resistance Tolerance: The Bussed and oe Bal 
ie Bt 4 her Bu a ie | sci ted Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Maximum Operating Voltage: 25V not to exceed Ki i fer standoff 
see ueee ecien) rated power Temperature Coefficient: Standard: +200 PPM/°C Dielectric Strength: 100 VAC Operating Greult bean trates should! 
ed Temperature Range: -55°C ~ 125°C In-line Surface Mount Resistor Networks: * High density packaging be avoided in this area to 
* Low profile » Input/outputs available: Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, allow the Standott to rest 
3\ 9, 10, 12 *Solder coated pads * Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning z 
z \\E * 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements SRT | 127.278 il 
aan RESISTANCE VALUES 8 {Ifill ill 
(All values listed in ohms) 
B — 
i = i = SRT — Bussed SRT — Bussed DRT - Bussed SRT — Isolated DRT - Isolated 
Fig. 4 Fig. 5 
SRT Dual Term. DRT Isolated 9 Term. 10 Term. 16, 18, 20, 24 Term. 8, 10, 12 Term. 24 Term. 
100 «4.7K 1K 1K 22 «2.2K Russells Dual 
N N-4 Ni2H1 560 10K 40K 33 3.3K Terminator Isolated 
wl lw 680 22K 3.3K A7 47K 22 Schematic Schematic 
yoy, 1K 100K au 100 10K @25C —12w 2aw 
ae an 2.2K 10K 100K 1K @70°C .08w -16w 
No. | No. Resistor Bulk 
of of Dim.-mm_ |Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.) Term.| Res.| A B_ | (mW@70°C) | Part No.f¢ 1 10 100 | Part No.t Qty. | Pricing 
1 9 8 |13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-091-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
, 2) 16 | 14 |11.81 889 80 752-161-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-161-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
Pin #1 Part # & Date Code 
2) 18 | 16 |13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-181-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
2) 20 | 18 |14.35 11.43 80 752-201 -(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-201-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
Fat A 2) 24 | 22 |1689 13.97 80 752-241 -(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-241-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
ai Fe 
ot 3] 8 4 |11.81 8.89 160 752-083-(Value)BK-NDW 276 2211 154.77 |752-083-(Value)TR-ND@ | 1,000} 958.00 
/ 3) 10 5 |14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-NDW 276 2211 154.77 |752-103-(Value)TR-ND®@ | 1,000} 958.00 
Solder Coated 3) 12 6 |16.89 13.97 160 752-123-(Value)BK-NDW 2.84 2268 158.76 |752-123-(Value)TR-ND®@ | 1,000} 958.00 
4) 10 | 16 |14.35 11.43 80 - _ - — |752-105-220/330TR-ND@ | 1,000} 936.00 
Max. Resistor Power (Not to 1} 10 9 |14.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-101-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
exceed total network power) 5 | 24 | 12 |1689 13.97 16 752-243-(Value)BK-ND 2.84 2268 158.76 |752-243-(Value)TR-ND 1,000} 983.00 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from chart above (Value). W For ROHS Compliant Part Number, change 
BK-ND to PBK-ND @ For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND Not all values listed are available as ROHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1909 


CTs. 


Resistor Networks 


OVER 1,500 
VALUES AVAILABLE 


750 SERIES 


Single-In-Line 


h— A——_ 
part number 6.15 

y_|1 __CTSdate 10] y 
x8 DP TTITIT Me 
ton mt 76 
2.26 254 Br dia, 


1.02 
2.03 


Solid ceramic networks are more efficient because they operate 
at lower temperatures. This translates into long term reliability in a 
resistor network. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/"C typical 
Features: 

* Low-profile construction 
reliability * Alumina substrate 


766 and 767 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


¢ Temperature Coefficient: 


¢ Excellent power dissipation * High 


5.99 (#766) 
7.62 (#767) 


"3.91 (#766) 
yrl.20 5.59 (#767) 
rh 

81 


Fr 
rhe 
0°-8° 
Insulation coating 
applied on 
two surfaces 


51 >| 1.55 
EMaTaTTaTTT ae TTT 


Thin cover coating generates higher power ratings. Thin proprietary 
cover protection keeps resistors near the surface, allowing the 
alumina substrate to act as a heat sink. That means higher power 
ratings than molded networks. 


Specifications: 


¢ Resistance Tolerance: +2%. * Temperature Coefficient: 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 
I A | 
= 
4.95 


4 
3.43 
2 
| 1.02 


lle 54 


. basa 


1.24 .25 


Standard Products 770 series is available in 6, 8, and 10 pin sizes, 
and in many available resistance values. 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/C typical 


Features: 


* High reliability resistors * Low-profile construction * .100” lead 
spacing * Alumina substrate 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


j~« 0.20 


© Temperature Coefficient: 


+" 
N 
0.81 


Oto 8° 


Insulation coating 
applied on two surfaces 


Medium body, small outline products. Low profile — board to network 
clearance of 0.075"/0.005”. 

Specifications: 

« Resistance Tolerance: Standard: +2% or 0.50 (whichever 
is greater) * Maximum Operating Voltage: 50V not to exceed 
rated power * Temperature Coefficient: Standard: 1000 to 1MQ 
+100PPM/°C typical, 100 to 990 +200PPM/°C typical * Operating 


RoHS Compliant parts Available 


760 and 761 SERIES 


Dual-In-Line 


roiefe 
Poo 

8 late 1 

9 partno. 16 
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1 2.54 
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Requires 30% less board space than molded networks of the same 
power rating. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: Standard: +2% * Maximum Operating 
Voltage: 50V not to exceed rated power * Temperature Coefficient: 
1000 through 1MQ +100PPM/°C typical, Below 100Q +200PPM/°C 
typical * Operating Temperature Range: —55°C ~ 125°C « Dielectric 
Strength: 100V 


Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated 


| 


ig. 4 - Bussed 


1 


Fig. 6 - Dual Term 


+100PPM/°C typical Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 100VAC 
AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES 
(listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) 
Isolated and Bussed Circuits 750 and 770 SERIES 760 and 761 SERIES 766, 767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits 
22 56 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 68K 220K 680K 81/130 180/390 180/390 
27 68 200 510 1.5K 3.9K 10K 27K 82K 270K 820K 121/195 220/270 220/330 
33 82 220 560 1.8K 4.7K 12K 33K 100K 330K 1Meg 162/260 220/330 330/390 
39 100 270 680 2K 5.1K 15K 39K 120K 390K 180/390 330/390 330/470 
47 120 330 820 2.2K 5.6K 18K 47K 150K 470K 220/330 680/1.5K 
51 150 390 1K 2.7K 6.8K 20K 56K 180K 560K 330/390 1.5K/3.3K 
Resistor Resistor 
Dim. Power Dim. Power 
No. of | No. of | “A” Rating Digi-Key Pricing No. of | No. of | “A” Rating Digi-Key Pricing 
Series} Fig.| Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No.t+ 1 10 100 1,000 Series| Fig.) Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No.t J 10 100 1,000 
6 5 | 14.68 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)-ND 1.46 11.67 81.69 505.70 
1 8 7 119.76 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 4 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)P-ND@ 1.42 11.37 79.59 492.70 
10 9 | 24.84 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
750 6 3 114.68 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)P-ND® 1.42 11.37 79.59 492.70 
2 8 4 119.76 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 14 7 8.64 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 5 | 24.84 400 750-103-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 766 | 5 14 7 | 8.64 160 766-143-R(Value)P-ND@ 142 11.37 79.59 492.70 
3 8 12 [19.76 250 750-85-R(Value)-ND 1.41 12.36 97.08 706.00 16 8 | 9.91 160 766-163-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 16 | 24.84 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 14.91 117.15 852.00 16 8 9.91 160 766-163-R(Value)P-ND® 1.42 11.37 79.59 492.70 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)-ND 21 1.76 =13.20 88.00 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)-ND 1.71 13.68 95.76 592.80 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)P-ND@ 28 ©6242 18.98 138.00 6 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)P-ND® 1.67 13.35 93.45 578.50 
{ 8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)-ND 28 ©6236 17.70 118.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)P-ND® 34 2.98 23.38 170.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)P-ND® 1.67 13.35 93.45 578.50 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)-ND 30 ©6263 20.63 150.00 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)-ND 79 ~~ 6.30 44.10 273.00 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)P-ND@ 42 3.68 28.88 210.00 4 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)P-ND® 71 5.67 39.69 245.70 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)-ND 28 ©6236 §=617.70 118.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)P-ND® 28 242 18.98 138.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)P-ND@ 715.67 39.69 245.70 
m7 2 8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)-ND 28 ©6236 §=617.70 118.00 14 7 9.91 200 767-143-R(Value)-ND 79 ~=6.30 44.10 273.00 
8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)P-ND® 34 2.98 23.38 170.00 767 | 5 14 7 | 9.91 200 767-143-R(Value)P-ND® 71 5.67 39.69 245.70 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)-ND 30 62.63 = 20.63 150.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)P-ND® A2 3.68 28.88 210.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)P-ND® 71 5.67 39.69 245.70 
8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)-ND 57 4.84 36.30 © 242.00 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)-ND 85 678 47.46 293.80 
3 8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)P-ND® 73 641 50.33 366.00 6 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)P-ND® 76 6.09 42.63 263.90 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)-ND 54 4.76 37.40 272.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)-ND 71 5.64 39.48 244.40 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)P-ND® 96 840 66.00 480.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)P-ND@ 71 5.64 39.48 244.40 
4 14 13 | 19.05 150 760-1-R(Value)-ND 98 8.13 68.25 422.50 4| 14 13 | 9.91 100 768-141-R(Value)-ND 79 = 6.30 44.10 273.00 
16 15 | 21.59 150 761-1-R(Value)-ND 1.00 9.16 83.25 499.50 16 15 | 11.18 100 768-161-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
760/ 5 14 7 119.05 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 68.25 422.50 763 | 5 | 14 7 | 9.91 200 768-143-R(Value)-ND 79 ~~ 6.30 44.10 273.00 
761 16 8 | 21.59 300 761-3-R(Value)-ND 1.00 9.16 83.25 499.50 16 8 | 11.18 200 768-163-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
6 14 24 (119.05 150 760-5-R(Value)-ND 1.35 11.28 94.71 586.30 g | 14 24 | 9.91 100 768-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
16 28 | 21.59 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 1262 114.75 688.50 16 28 | 11.18 100 768-165-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the above chart (Value); Note: Not all values listed are available in ROHS Compliant product. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


© Compatible with automatic insertion equipment * Copper 
leads for excellent heat dissipation * High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C « Trifurcated Krimp-Joint™ lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
+ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 
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Resistance Values (001 and 002) 


Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


* Standard E.1.A. (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C. 

Electrical Characteristics: 

Maximum Operating Voltage: 50V » Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 and above: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum. 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS *Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


Resistance Values (003) 


4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


Low profile provides compatibility with DIPs * Compatible 
with automatic insertion equipment * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C * Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C « Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Power Rating: Derate to zero power from 
70°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000+2% 
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All values 


Resistance Values (001 and 002) 


4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


* Low Profile is compatible with DIPs * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C 

Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 100V » Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250/ppm°C « Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip » Body 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

¢ Isolated/Bussed: Below 500 +19; Above 500 +2% 
¢ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


Resistance Values (004) 


Dual Terminator Circuits 
Value (Code) 
160/240 (161/241) 
180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


Isolated and Bussed Circuits 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
220 (221) 2K (202) 18K (183) 
270 (271) 2.2K (222) 20K (203) 
330 (331) | 2.7K (272) 22K (223) 
390 (391) | 3.3K (332) 27K (273) 
470 (471) | 3.9K (392) 33K (333) 
560 (561) | 4.7K (472) 39K (393) 
680 (681) | 5.6K (562) 47K (473) 
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( 
( 
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listed in O 


Value (Code) 
22 (220) 
27 (270) 
33 (330) 
39 (390) 
47 (470) 
56 ( 
68 ( 
82 ( 


listed in Q 


Value (Code) 

22 (220) 
97 (270) 
33 (330) 
39 (390) 
47 (470) 
56 
68 
82 


Dual Terminator Circuits 
Value (Code) 


Isolated and Bussed Circuits 


Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
220 (221) 2K (202) T8K (183) 
270 (271) 2.2K (222) 20K (203) 
330 (331) 2.7K (272) 22K (223) 
390 (391) 3.3K (332) 27K (273) 

470 (471) 3.9K (392) 33K (333) 

( 
( 
( 


Value (Code) 
T50K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


Value (Code) 
150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


560) 
680) 
820) 


560 (561) 4.7K (472) 39K (393) 


( 
( 
( 
( 
( 560) 
680 (681) 5.6K (562) 47K (473) 
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680) 
820 (821) 6.8K (682) 56K (563) 
8.2K (822) 
10K (103) 
42K (123) 
15K (153) 


820 (821) | 6.8K (682) 56K (563) 

1K (102) | 8.2K (822) 68K (683) 
1.2K (122) 40K (103) 82K (823) 
1.5K (152) 12K (123) | 100K (104) 
1.8K (182) 15K (153) | 120K (124) 


100 (101) 1K (102) 
120 (121) 1.2K (122) 
150 (151) 1.5K (152) 
180 (181) 1.8K (182) 


68K (683) 

82K (823) 
100K (104) 
120K (124) 


400 (101) 
420 (121) 
150 (151) 
180 (181) 


( 
( 
( 
(820) 
( 
( 
( 
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Fig. 1 — Isolated Fig. 2 - Bussed ig. 3-— Dual Term Fig. 4- Dual Term Fig. 5 — Isolated Fig. 6 - Bussed Fig. 7 — Dual Term 
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567 8 12345678 8 ; 
Element 
Dimension Power 
No. of No. of A Rating Digi-Key Pricing 
Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) Part No.+ u 10 50 100 500 1,000 
1 16 8 21.97 25 4116R-1-(Code)-ND® 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
4100 2 16 15 21.97 125 4116R-2-(Code)-ND® 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
3 16 28 21.97 25 4116R-3-(Code)/(Code)-ND* 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 
6 6 5 14.83 20 4306R-1-(Code)-ND® 47 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 
5 6 3 14.83 30 4306R-2-(Code)-ND® 7 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 
eA 6 8 14.83 20 4306R-4-(Code)/(Code)-ND* 67 5.89 24.70 42.22 175.93 296.00 
6 8 7 19.91 20 4308R-1-(Code)-ND® 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
4300 5 8 4 19.91 30 4308R-2-(Code)-ND® 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
t 8 12 19.91 20 4308R-4-(Code)/(Code)-ND*& 74 6.51 27.30 46.67 194.44 327.00 
6 10 9 24.99 20 4310R-1-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 44.11 171.30 288.00 
5 10 5 24.99 -30 4310R-2-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 44.11 171.30 288.00 
6 10 16 24.99 20 4310R-4-(Code)/(Code)-ND* 88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 
6 6 5 15.19 20 4606X-1-(Code)-ND@ 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
5 6 3 15.19 -30 4606X-2-(Code)-ND@ 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
£ 6 8 15.19 20 4606X-4-(Code)/(Code)-ND* 53 4.65 19.50 33.33 138.89 233.00 
6 8 rg 20.27 20 4608X-1-(Code)-ND® 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
4600 5 8 4 20.27 30 4608X-2-(Code)-ND@ 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
7 8 12 20.27 20 4608X-4-(Code)/(Code)-ND* 63 5.58 23.40 40.00 166.67 280.00 
6 10 9 25.35 20 4610X-1-(Code)-ND® .39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
5 10 5 25.35 30 4610X-2-(Code)-ND® .39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
rg 10 16 25.35 20 4610X-4-(Code)/(Code)-ND* .70 6.20 26.00 44.44 185.19 311.00 
1 16 8 12.45 -160 4816P-1-(Code)-ND@ 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4800 2 16 15 12.45 .080 4816P-2-(Code)-ND® 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4 16 28 12.45 080 4816P-3-(Code)/(Code)-ND* 1:75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 


+ For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Value 
Not all values listed are available as ROHS Compliant 


@ For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND + For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1911 
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Model ST-32 
Surface Mount, Single-Turn 


1O—1_1—03 


ob CW ROTATION 


Cermet Potentiometers 


FEATURES: ¢ Top and side adjustment styles * Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment ¢ Leaded terminals provide strong adhesive strength against 
P.C.B. bending »¢ J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations »* Com- 
patible with P.C.B. pad outline dimensions for ST-3 series * Sealed/Washable 


ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.125W at 70°C, 
OW at 125°C * Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less 
¢ Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less 


¢ Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) * End Resistance: 1% or 20, whichever is 
greater * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 
500VDC Dielectric Strength: 5S00VAC, 60s 


MECHANICAL: ¢ Mechanical Angle: 250° (1 turn) * Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum ¢ Minimum Stop Strength: 204 gram force-cm « Rotational Life: 
100 cycles (A R/R < 20 +3%) 


ST-32TA - Top Adjustment, J-Hook 


af 


ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 


Dim. in mm 


ST-32TG - Side Adjustment, J-Hook 


0.05 LS 
t=0.12 solder-plated t=0.12 
solder-plated solder-plated 
Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. Digi-Key Cut Tape Price Each 
(9) Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (0) Part No. 10 100 
10 ST32TA100CT-ND ST32TB100CT-ND 2.21 1.60 ST32TA100TR-ND $T32TB100TR-ND 551.25 10 $T32TG100CT-ND 2.66 1.92 
20 ST32TA200CT-ND $T32TB200CT-ND 2.21 1.60 ST32TA200TR-ND ST32TB200TR-ND 551.25 20 §T32TG200CT-ND 2.66 1.92 
50 = ST32TB500CT-ND 2.07 1.50 = ST32TBSO0TR-ND 517.50 50 ST32TGSOOCT-ND 2.48 1.79 
100 ST32TA101CT-ND = 2.07 1.50 ST32TA101TR-ND =— 517.50 200 $132TG201CT-ND 2.48 1.79 
200 $T32TA201CT-ND $132TB201CT-ND 2.07 1.50 $T32TA201TR-ND $T32TB201TR-ND 517.50 500 $T32TG501CT-ND 2.48 1.79 
300 = $132TB301CT-ND 2.48 1.79 - $T32TB301TR-ND 618.75 3K ST32TG302CT-ND 270 1.95 
500 _ ST32TB501CT-ND 2.07 1.50 = = — 5K ST32TG502CT-ND 2.48 1.79 
1K ST32TA102CT-ND = 2.07 1.50 = — = 20K $T32TG203CT-ND 2.48 1.79 
3K = $T32TB302CT-ND 2.48 1.79 _ $T32TB302TR-ND 618.75 50K $132TG503CT-ND 2.48 1.79 
30K ST32TA303CT-ND $T32TB303CT-ND 2.48 1.79 ST32TA303TR-ND $T32TB303TR-ND 618.75 100K $132TG104CT-ND 2.48 1.79 
100K = ST32TB104CT-ND 2.07 1.50 =— $T32TB104TR-ND 517.50 200K $132TG204CT-ND 2.48 1.79 
200K ST32TA204CT-ND ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 ST32TA204TR-ND $T32TB204TR-ND 517.50 1M ST32TG105CT-ND 2.48 1.79 
500K ST32TASO4CT-ND ST32TB504CT-ND 2.07 1.50 ST32TA504TR-ND ST32TB504TR-ND 517.50 
* Tape and Reel 
FEATURES: 
Model SM4 @ * Sealed to allow for automatic processing * Stable cermet element ¢ Precious metal contact 
ELECTRICAL: 
Surface Mount 4mm, 12 Turn, Sealed ® CW @ * Resistance Tolerance: +10% * Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C * Power Rating: 0.25W at 85°C, 


OW at 150°C * Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less * Maximum Wiper Current: 
100mA or power rating, whichever is less * Maximum End Resistance: 1% or 20, whichever is greater * Contact 
Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C »* Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at S00VDC * Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


SM4W - J Lead, Top Adjust 


Top View Bottom View MECHANICAL: 
38 ¢ Mechanical Turn: 12 turns »* Operating Torque: 20-300 gram-cm * Minimum Stop Strength: Clutch action 
QF ama : : * Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < +30 +3%) 
ed 
bis .! ! Res. Digi-Key Price Each 
= [ge Y (0) Part No. 1 10 100 500 
i _ + | +2-0.8 
4 [ 2.54 | 200 SM4W201-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code 


Digi@ Reel” 


FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing » Precious metal alloy contact 


Low Profile, Surface Mount, 


Model ST7 7mm Squared Multi-Turn 


ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +20% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 1000 ~ 1MQ 
+100 ppm/°C, 502 +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/4W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or 
power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal 


~— cw Dim.inmm Electrical Angle: 2.5 turns Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range * End Resistance: 
= s a 1% or 3Q, whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 30, 
ST7A - J Lead, Top Adjust ST7B - Gull Wing, Top Adjust whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 
=< 6.40 » mee “Lt 20 1000MO at 500VDC for 2 minutes * Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
ine T ' MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical Angle: 3 turns * Operating Torque: 50 gram-cm maximum (0.70 oz.-in.) 
D 2 32 © |43 R 1732 * Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles * Rotational Life: 100 cycles (& R/R < 2.00 +3%) 
--—¥ A e T 
\ r >a 0.5W = ee ae A ee ae es 
0.5W eee Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
tg k2oLxoso | “l|k20.80 J X2.0L x 0.5D J Ee) | toy | part No. Part No. 1 10100 _| Part No. Part No. 500 
2.30 1K | — ST7B102CT-ND 5.33 4.82 410 |— $T7B102TR-ND 1710.00 
*« |= ST7B202CT-ND 5.33 482 410 |— $T7B202TR-ND 1710.00 
5K | ST7A502CT-ND| ST7B502CT-ND 5.33 4.82 410 /— $T7B502TR-ND 1710.00 
20K | ST7A203CT-ND | — 5.33 4.82 4.10 |ST7A203TR-ND |— 1710.00 
50K | ST7A503CT-ND| ST7B503CT-ND 5.33 4.82 410 |— ST7B503TR-ND 1710.00 
100K | ST7A104CT-ND | — 5.33 4.82 410 |— = _ 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
* Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Model CT6 


Cermet Potentiometers (cont) 


6mm Squared Single Turn 


FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing * Precious metal alloy contact * Highly automated assembly 
ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard »* Temperature Coefficient of Resistance: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C * Power Rating: 1/2W at 70°C » Operating 
Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 220° ¢ Electrical Continuity: 
Continuous over full mechanical range * End Resistance: 1% or 20, whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater 


* Operating Temperature Range: -55°C 


~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC for 2 minutes ¢ Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 


MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical Angle: 260° * Operating Torque: 20-200 gram-cm maximum (0.27~ 2.78 oz.-in.) * Minimum Stop Strength: 500 gram-cm (6.94 oz.-in.) * Rotational Life: 
200 cycles (& R/R < 20 +3%) * Solderability: Mil-Std-202 Method 208 * Minimum Terminal Strength: 1Kg 


CT6P - Top Adjust 


CT6W - Top Adjust 


CT6X - Side Adjust 


=— CW 


Dim. in mm 


0.60 W 
0.60 W Solder Plate SUX te 
x26Lx16D BOG A x2.6L%1.6D as apolder plate 10.0 261% 1.6D 
1 T me ete = 
7.0 Rta 7.0 
Al —e 
Bi ied a] 7 
Solder plate ~|4-6 | 
7.0 =| =! 7.0 L 3-00.45 8.2 
i-Key Price Each 
Part No. 100 
1K = CT6W102-ND = 99 86 78 66 58 
5K CT6P502-ND = CT6X502-ND 84 73 66 56 49 
50K = CT6W503-ND = 99 86 78 66 58 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% 


* Temperature Coefficient of Resistance: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C 


* Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C 


* Operating Voltage Maximum: 300VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * End Resistance Maximum: 1% or 2, 


whichever is greater * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C 


* Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 minute * Number of Mechanical Turns: 18 turns 


MECHANICAL: Operating Torque: 357 gram-cm maximum * Mechanical Stop: Clutch action * Minimum Terminal Strength: 1.02Kg ¢ Rotational Life: 200 cycles (& R/R < 20 +3%) 


~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC 


WIPER (2) 


cw 

©) 
CW SHAFT 
ROTATION 


Dim. in mm 
. iS A = Res. Digi-Ke: Price Each 
CT94X - Side Adjust CT94P - Side Adjust (0) PartNo. 1 10 100 500 
50 CT94X500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Marked 200 CT94X201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
—- 20K CT94X203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
7 ‘sl 1 Meg CT94X105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
2.5 Sem 2.5 
10 CT94P100-ND | — CT94Z100-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
20 CT94P200-ND | CT94Y200-ND CT94Z200-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
CT94Z- Side Adjust 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND | CT94Z500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
100 CT94P101-ND | — = 1.68 1.56 1.41 1.20 
‘ 200 = = CT94Z201-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
Unmarked 
‘Side ‘. ee TM 500 | — CT94Y501-ND | CT94Z501-ND 185 «1.720156 «1.82 
Oy 3 Yo 2K = = CT94Z202-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
t 2.5 5K CT94P502-ND | CT94Y502-ND CT94Z502-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
200K = = CT94Z204-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
1Meg | CT94P105-ND | CT94Y105-ND = 1.68 1.56 1.41 1.20 
2Meg | CT94P205-ND | — CT94Z205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn 
FEATURES: « Sealed to withstand board washing * Precious metal contact * Highly automated assembly 
ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C * Power Rating: 1/2W at 70°C » Operating ) 


Voltage Maximum: 300VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 16 turns « Electrical 
Continuity: Continuous over full mechanical range »* End Resistance: 1% or 20, whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 3Q, whichever 


is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC for 2 minutes ¢ Dielectric Strength: 900OVAC rms, 1 minute, 1 milliamp CW. 
maximum 

MECHANICAL: « Nominal Mechanical Angle: 18 turns * Operating Torque: 360 gram-cm maximum (5 oz.-in.) * Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles * Rotational Life: 200 cycles, 

100 ~ 2000, & R/R < + (0.50 + 3%), 5000 ~ 5MO & R/R < + (0.50 + 2%) * Solderability: Mil-Std-202 Method 208 »* Minimum Terminal Strength: 1Kg Dim. in mm 


CT9P — Side Adjust 


@2.30 Slot 


.60 W x0.8D [* 


—=2 


T 
Solder plate 
|. 3-00.50 


110-1 be 


CT9X — Side Adjust 


©2.30 Slot 
.60 W x 8D Solder plate 
retlk/ ~ 3-90.50 
1 


—— 5 
2 
1 


Res. Digi-Key Digi-Key Price Each 
(OQ) Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
2K = CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
100K CT9P104-ND CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Multi-turn Cermet Trimmer Potentiometers — 


. ” a c 
T93 Series 3/8” Square 
("pd cw ®) 
(2) 
FEATURES: 5 an ney a 
Ri ti Digi-K Digi-K« P. 
¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 »* Contact resistance variation <1% typical “B) See ae aes ae 1 40 pane 50 400 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: T93XA and T93XB Series 
¢ Resistive Element: Cermet ° Electrical Travel: 21 turns » Tolerance (Standard): +10% * Power Rating 
(Linear): 0.5W @ 70°C + Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V » Contact Resistance Variation: Bs ee aane = = oa ihe ee 
2% Rn or 20 * End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation Resistance Eparvelulen Em ae : _ if 
(500VDC): 106Ma 500 T93XA-500-ND T93XB-500-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
. 1.0K T93XA-1.0K-ND T93XB-1.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 2.0K T93XA-2.0K-ND T93XB-2.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
¢ Mechanical Travel: 23 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action 5.0K T93XA-5.0K-ND T93XB-5.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
10K T93XA-10K-ND T93XB-10K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
T93X Series T93Y Series 20K T93XA-20K-ND T93XB-20K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
50K T93XA-50K-ND T93XB-50K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
100K T93XA-100K-ND T93XB-100K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
T93YA and T93YB Series 
10 T93YA-10-ND = 1.25 12.14 57.12 107.10 
20 T93YA-20-ND = 1.25 12.14 57.12 107.10 
50 T93YA-50-ND = 1.25 12.14 57.12 107.10 
100 T93YA-100-ND T93YB-100-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
200 T93YA-200-ND T93YB-200-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
500 T93YA-500-ND T93YB-500-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
1.0K T93YA-1.0K-ND T93YB-1.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
2.0K T93YA-2.0K-ND T93YB-2.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
5.0K T93YA-5.0K-ND T93YB-5.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
10K T93YA-10K-ND T93YB-10K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
20K T93YA-20K-ND T93YB-20K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
50K T93YA-50K-ND T93YB-50K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
100K T93YA-100K-ND T93YB-100K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
200K T93YA-200K-ND T93YB-200K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
500K T93YA-500K-ND T93YB-500K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
1.0M T93YA-1.0M-ND T93YB-1.0M-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
. . . ; es 
Multi-turn Cermet Trimmer Potentiometers — T18 Series 3/4” Rectangular __, ‘ 
FEATURES: bd —-ow 
¢ Industrial Grade » MIL-R-22097 * Tests according to CECC 41 000 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: Resistance Digi-Key Pricing 
¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 15 turns +1 »* Tolerance (Standard): +10% »* Power (Q) Part No. il 10 50 100 
Rating (Linear): 0.5W @ 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V + Contact Resistance 
Variation: 2% Rn or 19 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation 100 718-100-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
Resistance (500VDC): 106éMQ 200 T18-200-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 500 T18-500-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
¢ Mechanical Travel: 18 turns +5 * Operating Torque: 2Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action 1.0K T18-1.0K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
¢ Unit Weight: 1g maximum * Wiper (Actual Travel): Positioned at approximately 50% 2.0K T18-2.0K-ND 1.62 15.84 74,25 432.00 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Fully sealed; Container es NS ONG 82 1a84 qe 182:00 
IP67 10K T18-10K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
20K T18-20K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
_ eadlen 50K 718-50K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
6.4 S| 48 100K T18-100K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
‘ i 
BASE ~ 4 200K 718-200K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
LEVEL l| 
Sr Las 500K T18-500K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
2.54 1.0M T18-1.0M-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
Multi-turn Sealed Container Cermet Trimmer Potentiometers — : ‘ 
5 ” 
T63 Series 1/4” Square or pi ow © 
FEATURES: Resi: Digi-K Digi-K Prici 
* Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 * Multi-turn operation * Low contact resistance variation eeletarice) NOI ey oey Welt) 
49% typical (9) Part No. Part No. 1 10 50 100 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: TESAB Series 
¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 13 turns +2 * Tolerance (Standard): +10% »* Power 500 T63XB-500-ND — 3.34 30.40 144.40 266.00 
a ete eae @ Laas Paes oe Ate ae ceca tania Seopur satan bes 4.0K T63XB-1.0K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
. . : . i Ls 
Recietancs (goovDc): MOI es eee (RMS): nee 5.0K | T63XB-5.0K-ND _ 3.34 3040 144.40 266.00 
MECHANICAL SPECIFICATIONS 2.0K T63XB-2.0K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
¢ Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action OK IGS XEAIOIEND = S34 2040 1aas0 266100) 
* Unit Weight: 0.5g maximum Wiper (Actual Travel): Positioned at approximatly 50% 20K T63XB-20K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 50K T63XB-50K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
* Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Climatic Category: 55/125/56 ¢ Sealing: Fully sealed; Container IP67 100K T63XB-100K-ND. = 3.34 30.40 144.40 266.00 
T63YA and T63YB Series 
TSSKE marie: TOs ASeties: Teste series 100 = T63YB-100-ND 334 30.40 144.40 266.00 
2.54 : 200 = T63YB-200-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
q 1.0K T63YA-1.0K-ND T63YB-1.0K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
2.0K = T63YB-2.0K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
5.0K = T63YB-5.0K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
10K T63YA-10K-ND T63YB-10K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
20K = T63YB-20K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
50K = T63YB-50K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
100K T63YA-100K-ND T63YB-100K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
200K = T63YB-200K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
500K = T63YB-500K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
1.0M = T63YB-1.0M-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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T7 Series 


FEATURES: 
¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41100 *Low temperature coefficient (100ppm/k typical) 
Easy to read scale 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating 
(Linear): 0.5W @ 85°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 
3% or 30 *End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation Resistance: 
106MQ, 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 
¢ Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm maximum «End Stop Torque: 4Ncm maximum 
¢ Unit Weight: 0.5g maximum 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Climatic Category: 55/100/56 « Sealing: IP64 


Single Turn Cermet Trimmer Potentiometers — 


Single Turn Sealed Cermet Potentiometers — 


T73 Series 1/4” Square 


FEATURES: 
Industrial grade » Fully sealed ¢ Miniature package * Rotor designed for automatic machine adjust interface 
¢ Withstands harsh environments and immersion cleaning process 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 240° nominal * Tolerance (Standard): +10% »* Power 
Rating (Linear): 0.5W @ 70°C *Limiting Element Voltage: 300V »* Contact Resistance Variation: 1% 
or 30 maximum whichever is greater * Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 maximum whichever is 
greater ¢ Adjustability: +0.05% voltage, +0.15% resistance * Resolution: Infinite * Insulation Resistance 
(500VDC): 103M »* Dielectric Strength: 900VAC sea level; 350VAC 80,000 ft. 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 
* Mechanical Travel: 270° * Operating Torque: 2.1Ncm maximum ¢ End Stop Torque: 4.9Ncm maximum 
¢ Unit Weight: 0.6g maximum 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Climatic Category: 55/100/56 * Sealed Test: 85°C Fluoriert 
(Fluoriert is a registered trademark of 3M Co.) * Flammability: UL 94-VO 


T73XX Series T73Y Series 


a c 
a” SS ow @ 
(2) 
Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Q) Part No. Part No. 1 10 50 100 
T7YA and T7YB Series 
100 = T7YB-100-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
220 = T7YB-220-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
470 = T7YB-470-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
1.0K T7YA-1.0K-ND T7YB-1.0K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
2.2K T7YA-2.2K-ND T7YB-2.2K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
4.7K T7YA-4.7K-ND T7YB-4.7K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
10K T7YA-10K-ND T7YB-10K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
22K T7YA-22K-ND T7YB-22K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
47K T7YA-47K-ND T7YB-47K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
100K T7YA-100K-ND T7YB-100K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
220K T7YA-220K-ND T7YB-220K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
470K T7YA-470K-ND T7YB-470K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
1.0M T7YA-1.0M-ND T7YB-1.0M-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
a c 
(1) pd Low 8) 
(2) 
Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Q) Part No. Part No. 1 10 50 100 
T73XX Series 
1.0K T73XX-1.0K-ND = 98 8.82 41.16 76.44 
2.0K T73XX-2.0K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
5.0K T73XX-5.0K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
10K T73XX-10K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
20K T73XX-20K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
50K T73XX-50K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
100K T73XX-100K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
200K T73XX-200K-ND = .98 8.82 41.16 76.44 
T73YE and T73YP Series 
200 = T73YP-200-ND .98 8.82 41.16 76.44 
500 T73YE-500-ND T73YP-500-ND .98 8.82 41.16 76.44 
1.0K T73YE-1.0K-ND T73YP-1.0K-ND 98 8.82 41.16 76.44 
2.0K T73YE-2.0K-ND T73YP-2.0K-ND .98 8.82 41.16 76.44 
5.0K T73YE-5.0K-ND T73YP-5.0K-ND .98 8.82 41.16 76.44 
10K T73YE-10K-ND T73YP-10K-ND .98 8.82 41.16 76.44 
20K T73YE-20K-ND T73YP-20K-ND 98 8.82 41.16 76.44 
50K T73YE-50K-ND T73YP-50K-ND 98 8.82 41.16 76.44 
100K T73YE-100K-ND T73YP-100K-ND 98 8.82 41.16 76.44 
200K = T73YP-200K-ND .98 8.82 41.16 76.44 
500K = T73YP-500K-ND .98 8.82 41.16 76.44 
1.0M = T73YP-1.0M-ND 98 8.82 41.16 76.44 


Multi-turn Cermet Fully Sealed Trimmer Potentiometers — 


TS63Y Series 1/4” Square 


FEATURES: 
¢ Industrial grade » Multi-turn operation * Full sealing * Tests according to CECC 41 000 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet »¢ Electrical Travel: 13 turns +2 * Tolerance (Standard): +10% »* Power 
Rating (Linear): 0.25W @ 85°C *Limiting Element Voltage: 250V * Contact Resistance Variation: 2% 
Rn or 2Q © End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V * Insulation Resistance: 
106MQ, 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: 

* Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum « End Stop Torque: Clutch Action 
¢ Unit Weight: 0.5g maximum ¢ Wiper (Actual travel): Positioned at approximatly 50% 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 

¢ Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container, solder 
immersion IP67 


Cut Tape Tape and Reel 
Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Part No. 5 10 100 Part No. 500 
100 TS63Y-100CT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-100TR-ND 722.00 
200 TS63Y-200CT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-200TR-ND 722.00 
500 TS63Y-500CT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-500TR-ND 722.00 
1.0K TS63Y-1.0KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-1.0KTR-ND 722.00 
2.0K TS63Y-2.0KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-2.0KTR-ND 722.00 
5.0K TS63Y-5.0KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-5.0KTR-ND 722.00 
10K TS63Y-10KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-10KTR-ND 722.00 
20K TS63Y-20KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-20KTR-ND 722.00 
50K TS63Y-50KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-50KTR-ND 722.00 
100K TS63Y-100KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-100KTR-ND 722.00 
500K TS63Y-500KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-500KTR-ND 722.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Vane. Sfernice Single Turn Sealed Cermet 
Trimmer Potentiometers 


i 6. ¢ |RoHS 
TS53Y Series 4mm Ee Roar Sj 
FEATURES: (2) 


* Small size for optimum packing density * Suitable for both manual or automatic operation 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 220° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 0.25W @ 70°C ¢ Limiting Element Voltage: 200V » Contact Resistance Variation: 1% 
or 30 ¢ End Resistance: 0.1% or 30 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V » Insulation Resistance: 
10°Mo 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: 

* Mechanical Travel: 270° +10° »* Operating Torque: 1.5Ncm maximum *End Stop Torque: 3.5Ncm 
maximum ¢ Unit Weight: 0.15g maximum 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container 


TS53YJ 
I 


5.0 || 
2 


TS53YL 


| 


Cut Tape Tape and Reelt 
Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing Pricing 
(Q) Part No. Part No. 5 10 100 500 
TS53YJ and TS53YL Series 
100 = TS53YL-100CT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
200 TS53YJ-200CT-ND TS53YL-200CT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
500 TS53YJ-500CT-ND TS53YL-500CT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
1.0K TS53YJ-1.0KCT-ND TS53YL-1.0KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
2.0K TS53YJ-2.0KCT-ND TS53YL-2.0KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
5.0K TS53YJ-5.0KCT-ND TS53YL-5.0KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
10K TS53YJ-10KCT-ND TS53YL-10KCT-ND. 4.89 848 76.61 265.50 
20K TS53YJ-20KCT-ND TS53YL-20KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
50K TS53YJ-50KCT-ND TS53YL-50KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
100K TS53YJ-100KCT-ND | TS53YL-100KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
200K TS53YJ-200KCT-ND | TS53YL-200KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
500K TS53YJ-500KCT-ND | TS53YL-500KCT-ND 489 848 76.61 265.50 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
VISHAY. Spectrol Cermet Trimmers 


064 Series, 3/8” Square (10mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: » Electrical Travel: 21 turns +2 »* Tolerance: Standard, +10% » Power Rating: 
miting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 2% 
Rn or 20 * End Resistance (Typical): 19 »* Dielectric Strength (RMS): 1000V * Insulation Resistance (500 


Linear, 0.5W at + 70°C » 


VDC) 106MQ 
Features: « Industrial Grade * Tests 


according to CECC 41 000 


Dimensions in mm 


Price Each Vishay 
Fig. fo} ul 25 50 Part No. 

500 SP064W-500-ND 1.58 1.53 1.25 064W501 

1.0K SP064W-1.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064W102 

2.0K SP064W-2.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064w202 

5.0K SP064W-5.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064W502 

1 10K SP064W-10K-ND 1.58 1.53 1.25 064W103 
20K SP064W-20K-ND 1.58 1.53 1.25 064W203 

50K SP064W-50K-ND 1.58 1.53 1.25 064W503 

100K SP064W-100K-ND 1.58 1.53 1.25 064W104 

200K SP064W-200K-ND 1.58 1.53 1.25 064Ww204 


Digi-Key Price Each Vishay 

Fig. fo} Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K SP064X-1.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064X102 

2 5.0K SP064X-5.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064X502 
10K SP064X-10K-ND 1.58 1.53 1.25 064X103 

100K SP064X-100K-ND 1.58 1.53 1.25 064X104 

1.0K SP064Y-1.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064Y102 

3 5.0K SP064Y-5.0K-ND 1.58 1.53 1.25 064Y502 
10K SP064Y-10K-ND 1.58 1.53 1.25 064Y103 

100K SP064Y-100K-ND 1.58 1.53 1.25 064Y104 


063 Series, 3/8” Square (10mm) Single-Turn 


Electrical Specifications: * Effective Travel: 270° Nominal * Resistance Tolerance: +10% »* End 
Resistance: 2Q or 1%, whichever is greater * Temperature Coefficient or Resistance: 100 ppm/°C. 1000 
thru to 2MQ, 0 to 250 ppm/°C below 1000 * Power Rating: 0.5W at 70°C derated linearly to OW at 125°C, 
Maximum Voltage not to exceed 300V * Dielelectric Withstanding Voltage: 1000VAC at sea level, 250VAC 
at 80,000 feet (24,000 meters) * Insulation Resistance (500 VDC): 1000MQ minimum »¢ Contact Resistance 
Variation: 1% or 10, whichever is greater 


Features: ¢ Arrow and graduations for repeatable settings * “O” ring seal for solvent and aqueous washing 
¢1.C. style pins for easy PCB assembly ¢ Rigid board mounting achieved with pins secured in housing 
* Solder plated terminals for Good Solderability * High temperature soldered terminations for high reliability 
¢ Multi-finger wiper for better contact resistance » Solid end stop * Flame retardant housing to U, rated VO 


Dimensions in mm 


Spectrol 
e e 


O 


id 


4.78 


Tole 


0.020+0.003 


Digi-Key Price Each Vishay 

a Part No. i 25 50 Part No. 
1.0K SP063-1.0K-ND 1.70 1.67 1.37 063P102 
2.0K SP063-2.0K-ND 1.70 1.67 1.37 063P202 
5.0K SP063-5.0K-ND 1.70 1.67 1.37 063P502 
10K SP063-10K-ND 1.70 1.67 1.37 063P103 
20K SP063-20K-ND 1.70 1.67 1.37 063P203 
50K SP063-50K-ND 1.70 1.67 1.37 063P503 
100K SP063-100K-ND 1.70 1.67 1.37 063P104 
200K SP063-200K-ND 1.70 1.67 1.37 063P204 


043 Series, 3/4” Rectangular (19mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: Electrical Travel: 15 turns +1 * Tolerance: +10% »* Power Rating: 0.50W at 
+70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 2% Rn or 19 * End 
Resistance (Typical): 10 * Dielectric Strength (RMS): 1000V « Insulation Resistance (500VDC): 106 MQ 


Features: * Chevron shaft for sealing and smooth consistent torque * Solder terminations for improved 
reliability * Multi-finger wiper for better C.R.V. 


Dimensions in mm 


0.5 


Digi-Key Price Each Vishay 

fo] Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K SP043-1.0K-ND 1.56 1.47 1.31 043P102 
2.0K SP043-2.0K-ND 1.56 1.47 1.31 043P202 
5.0K SP043-5.0K-ND 1.56 1.47 1.31 043P502 
10K SP043-10K-ND 1.56 1.47 1.31 043P103 
20K SP043-20K-ND 1.56 1.47 1.31 043P203 
50K SP043-50K-ND 1.56 1.47 1.31 043P503 
100K SP043-100K-ND 1.56 1.47 1.31 043P104 
200K SP043-200K-ND 1.56 1.47 1.31 043P204 

Mechanical 


Specifications: Dimensions in mm 


Material: Glass filled nylon body 
with corrosion resistant stainless 
steel blades 


Features: 

« Extended, as well as recessed 
blade for critical adjustments 
¢ Designed to adjust trimmers of 
all sizes 


Digi-Key Price Each Vishay 
Part No. 1 25 50 100 Part No. 
SPTOOL-ND 1.27 1.18 1.09 1.01 008T00O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Vane. Sternice Single Turn Cermet Knob 
Potentiometers 


P16 Series 1W sD 


The P16 is a revolutionary concept in panel mounted potentiometers. This unique design consists of a knob 
driving and incorporated cermet potentiometer. Only the mounting hardware and terminals are situated on 
the backside of the panel reducing the required clearance to a minimum. 


c 


oé—.cw 9) 
(2) 


FEATURES: 
* Test according to CECC 41300 » For professional and industrial applications * Compact (integrated) 
* Minimum clearance required » Safety in use due to good insulation: >104MQ 500VDC 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

* Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 1W @ 40°C »*Limiting Element Voltage (Linear Law): 350V » Contact Resistance 
Variation: 3% Rn or 30 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 2500V « Insulation 
Resistance: >10°MO 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 

* Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm typical * End Stop Torque: 25Ncm maximum 
* Maximum Tightening Torque of Mounting Nut: 250Ncm * Unit Weight: 4.5g typical 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 


¢ Temperature Range: -40°C ~ 85°C «Sealing: Sealed container and panel sealed ¢ Protection 
Grades: IP67 
Dimensions in mm 


PANEL THREAD 
SEALING RING M10 X 0.75 


[+ 13.5 >| 
+ 15.5 


Panel Thickness: 3mm (max.) 


+| er 


Resistance Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. 1 10 50 100 
100 P16NP-100-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
470 P16NP-470-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
1.0K P16NP-1.0K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
2.2K P16NP-2.2K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
4.7K P16NP-4.7K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
10K P16NP-10K-ND 15.84 12.85 10.28 9.43 
22K P16NP-22K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
47K P16NP-47K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
100K P16NP-100K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
470K P16NP-470K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
1.0M P16NP-1.0M-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
Single Turn Cermet Fully 
Sealed Potentiometers awn, 
PE30 Series 3W 
FEATURES: 


* High power rating * Low temperature coefficient (100ppm/°C typical) * Full sealing * Mechanical strength 
¢ Use of faston 2.86 connections * Test according to CECC 41 000 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 3W @ 70°C »* Limiting Element Voltage (Linear Law): 300V » Contact Resistance 
Variation: 3% Rn or 30 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 2500V « Insulation 


Resistance (500VDC): 106MQ Dimensions in mm 


PE30 Series PE30FG PE3OFL 


M10 X 0.75 
(e 


5 |-— 25.0 —} 


12.0 le THREAD 
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Resistance | Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. Part No. u 10 50 100 
PE30FG and PE30FL Series 
1.0K PES30FG-1.0K-ND PESOFL-1.0K-ND 22.74 18.20 16.68 15.17 
4.7K PE30FG-4.7K-ND PE30FL-4.7K-ND 22.74 18.20 16.68 15.17 
10K = PE30FL-10K-ND 22.74 18.20 16.68 15.17 


Single and Dual-Ganged Conductive 
Plastic Potentiometers 
P9 Series 


FEATURES: * Conductive plastic element »* Ultra compact (extra miniature module size) 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Conductive Plastic »* Electrical Travel: 270° 
+10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating @ 70°C (Linear Law): 0.1W * Power Rating @ 
70°C (Multiple assemblies Linear Law): 0.05W per module »* Temperature Coeffiecient: +500 ppm 
typical * Limiting Element Voltage: 10VDC, 50VAC « End Resistance: 30 typical * Contact Resistance 
Variation (Linear Law - Typical): 2% of nominal resistance * Independent Linearity (Linear Law): +5% 
typical «Insulation Resistance: 100MQ @ 250VDC * Dielectric Strength (RMS): 300VAC during 1 
minute » Attenuation (Typical): 90dB max. / 0.05dB min. 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 300° +5° * Mechanical Rotation Life: 25,000 


cycles * Operating Torque: 0.2Ncm up to 2.5Nem typical * End Stop Torque: 50Ncm 
Dimensions in mm 


P9 Series 


P9A1 - Single-Ganged P9A2 - Dual-Ganged 
2. 


5 
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Resistance Price Each 
(Q) 1 10 50 100 
P9A1 Series 
1.0K P9A1-1.0K-ND 7.14 5.80 4.64 4.25 
10K P9A1-10K-ND. 8.67 7.03 5.63 5.16 
50K P9A1-50K-ND. 8.67 7.03 5.63 5.16 
P9A2 Series 
1.0K P9A2-1.0K-ND 12.23 9.92 7.94 7.28 
10K P9A2-10K-ND. 12.23 9.92 7.94 7.28 
50K P9A2-50K-ND. 12.23 9.92 7.94 7.28 
VISHAY. Spectro! Wirewound 
Potentiometers 


132 Series, 2.75W, 1 5/16” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Housing: Molded glass filled thermoplastic * Rear Lid: Glass filed thermoset 
plastic »* Shaft: Stainless Steel, non-magnetic »* Terminals: Brass, plated for solderability, non-passivated 
Resistance tolerance: +3% Power Rating: 2.75W (Derated to 0 + 125°C) 

Features: * Continuous Rotation or with Mechanical Stops * Rotational Life, Shaft Revolutions: 500,000 


* Mounting Hardware included Dimensione in min 


| 
[10.32 
t @6.34 
Ms - 32 UNEF - 2A 
Res. Digi-Key Price Each Vishay 
io] Part No. 1 5 10 Part No. 
Continuous Rotation 
1.0K SP132C-1.0K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-102 
2.0K SP132C-2.0K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-202 
5.0K SP132C-5.0K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-502 
10K SP132C-10K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-103 
Mechanical Stops 
1.0K SP132S-1.0K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-102 
2.0K SP132S-2.0K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-202 
5.0K SP132S-5.0K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-502 
10K SP132S-10K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-103 


140 Series, 2W, 1/2” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: 2W at 40°C ambient derating 
linearly to 0 at 125° * Rotational Life: 500,000 Shaft Revolutions * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Material Specifications: * Shaft: Stainless steel, non-magnetic, non-passivated * Housing: Aluminum, 
anodized » Rear Lid: Molded glass filled thermoset plastic * Terminals: Brass, gold plated * Lockwasher 
Internal Tooth: Steel, nickel plated * Panel Nut: Brass, nickel plated * Mounting Hardware included 


Dimensions in mm 


3 f 3.17 
— Lb euro 
3.86 1.42 
Res. Digi-Key Price Each Vishay 
Q Part No. i) 5 10 Part No. 
1.0K SP140-1.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-102 
2.0K SP140-2.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-202 
5.0K SP140-5.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-502 
10K SP140-10K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-103 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VISHAY. Spectro! Wirewound Potentiometers (cont.) 


157 Series, 1.5W, 7/8” Single-Turn 


Environmental Specifications: * Temperature: -55°C ~ 125°C « Rotational Life: 10 million shaft revolutions 
* Moisture Resistance: Yes ¢ Vibration: 15g 10 to 2000HZ * Shock: 50g * Salt Spray: 96 hours * Load Life: 
900 hours 
Material Specifications: * Housing/Bushing: Aluminum, anodized ¢ Rear Lid: Ceramic * Shaft: Stainless 
Steel * Terminals: Solderable * Bushing Mount Hardware: Lockwasher, Internal Tooth Steel, Nickel plated 
* Panel Nut: Brass, Nickel plated * Mounting Hardware included " : F 
Dimensions in mm 
Fig. 1 
TERM 1 TERM 3 


LOCATING PIN 
@1.57x1.57 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Qa Part No. i 5 10 Part No. 
Bushing Mount 
1.0K | SP157P-1.0K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11102 
2.0K | SP157P-2.0K-ND 21.42 13.79 1.75: 157-11202 
5.0K | SP157P-5.0K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11502 
1 10K | SP157P-10K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11103 
20K | SP157P-20K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11203 
50K | SP157P-50K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11503 
100K | SP157P-100K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11104 
Servo Mount 
1.0K | SP157S-1.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21102 
2 2.0K | SP157S-2.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21202 
5.0K | SP157S-5.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21502 
10K | SP157S-10K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21103 


Wirewound Precision Potentiometers 
533, 534, 535 Series, 7/8” Multi-turn 


Electrical Specifications 


Parameter Series 533 Series 534 Series 535 
Standard Tool +5% +5% +5% 
Linearity (Independent) +0.25% +0.20% +0.25% 
Noise 1000 ENR 1000 ENR 1000 ENR 
Rotation (Electrical and Mechanical) 1080° + 10% 3600° + 10% 1800° + 10° 
Power Rating 1.0W 2.0W 1.5W 


1000MQ minimum 500VDC 
1000VRMS minimum 60HZ 
Not to exceed linearity x total resistance or 1, whichever is greater. 


Insulation Resistance 
Dielelectric Strength 
Absolute Minimum Resistance 


Dimensions in mm 


@10.32 


= 


6.34 
3/8 - 32 UNEF 2A 


Res. Price Each Vishay 
2 1 5 10 Part No. 
533 Series — 3 Turn 
100 SP533-100-ND 16.20 14.73 13.89 §33-11101 
200 SP533-200-ND 16.20 14.73 13.89 533-11201 
500 SP533-500-ND 16.20 14.73 13.89 533-11501 
1.0K SP533-1.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11102 
2.0K SP533-2.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11202 
5.0K SP533-5.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11502 
10K SP533-10K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11103 
20K SP533-20K-ND 24.47 22.25 20.97 533-11203 
534 Series — 10 Turn 
100 SP534-100-ND 13.48 13.29 10.73 534-11101 
200 SP534-200-ND 13.48 13.29 10.73 534-11201 
500 SP534-500-ND 13.48 13.29 10.73 534-11501 
1.0K SP534-1.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11102 
2.0K SP534-2.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11202 
5.0K SP534-5.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11502 
10K SP534-10K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11103 
20K SP534-20K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11203 
50K SP534-50K-ND 17.08 15.73 14.58 534-11503 
100K SP534-100K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11104 
535 Series — 5 Turn 
100 SP535-100-ND 15.54 14.60 13.76 535-11101 
200 SP535-200-ND 15.54 14.60 13.76 535-11201 


Res. Digi-Key Price Each Vishay 
fe] Part No. 1 5 10 Part No. 

500 SP535-500-ND 15.54 14.60 13.76 535-11501 
1.0K SP535-1.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11102 
2.0K SP535-2.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11202 
5.0K SP535-5.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11502 
10K SP535-10K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11103 
20K SP535-20K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11203 
50K SP535-50K-ND 19.70 18.55 17.87 535-11503 


1W Industrial Rotary Position Sensor 
657 Series 


Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +20% Linearity: 2% »* Power Rating: 1.0W at 85°C 
* Electrical Travel: 240° +4° »* Dielectric Withstanding: 500VRms at 60HZ minimum * Output Smoothness: 
0.2% maximum. 


Features: ¢ Fully Sealed to IP67 * Reliable conductive Plastic Technology * Stainless Steel Shaft 


Dimensions in mm 


Res. Digi-Key Price Each Vishay 
(ol Part No. 1 5} 10 25 Part No. 

1.0K SP657-1.0K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-102 
2.0K SP657-2.0K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-202 
5.0K SP657-5.0K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-502 
10K SP657-10K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-103 
20K SP657-20K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-203 
50K SP657-50K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-503 


Concentric Scale Dials 
11, 15, 18, 21, 21P and 28 Series 


Fig. 1 — Series 11 Fig. 2 — Series 15 Fig. 3 — Series 18 


Features: 
11 Series: ¢ Round Vernier Scale * 1” Diameter * Satin Chrome, black markings 
15 Series: ¢ 3 digit * Satin Clear Anodize * Rectangular Digital Scale * 1” Wide 


18 Series: * No Backlash * Compact requires minimal panel space (22, 2mm diameter requirement) * For 
use with precision potentiometers or other rotating devices * Designed for metal shaft, 1 set screw » High 
force “Click Brake” * Satin Chrome, black markings 


21 Series: ¢ Satin Chrome, black markings * Round Vernier Scale * 1-13/16” Diameter 
21P Series: « Round Vernier Scale * 1-13/16” Diameter (46.0mm) * Material: Plastic ABS Mold 


28 Series: * Laser Machined Markings * Accepts 1/4” Shaft * 1 Set Screw ¢ Clear Satin Anodized housing, 
black rotor, white markings 


Shaft Body Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. |Turns | Diameter Diameter Part No. 1 5 10 Part No. 
a 10 1/4” 25.4mm SP011-1-11-ND 18.25 17.45 16.77 | 011-1-11 
2 10 1/4” = SP015-1-11-ND 18.56 17.85 17.19 | 015-1-11 
3 15 1/4” 22.2mm SP018-1-11-ND 9.68 9.31 8.96 | 018-1-11 
4 15 1/4” 46.02mm SP021-1-11-ND 19.00 18.20 17.51 | 021-1-11 
5 1 1/4” 46mm SP021P-1-11-ND 13.80 13.25 12.75 | 021P-1-11 
6 21 = 28mm SP028-1-11-ND 17.85 17.18 16.51 | 028-1-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 
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Sanovator tn Electronics Di 


SMD Open Type Trimmer 
Potentiometers 2mm - PVA2 Series 


Clockwise + 


Power Rating Number of Turns Total Resistance Tape and Reel 
@ 70°C Soldering (Effective Rotation Value TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Angle) (QO 25%) (ppm/°C) Part No. ill 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
100 +250 490-3915-1-ND .22 1.85 16.13 490-3915-2-ND 110.00/M PVA2A101A01R00 
150 +250 490-3916-1-ND 22 1.85 16.13 490-3916-2-ND 110.00/M PVA2A151A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 220 +250 490-3917-1-ND .22 1.85 16.13 490-3917-2-ND 110.00/M PVA2A221A01RO00 
330 +250 490-3918-1-ND 22 1.85 16.13 490-3918-2-ND 110.00/M PVA2A331A01RO00 
470 +250 490-3919-1-ND 19 1.58 13.80 490-3919-2-ND 110.00/M PVA2A471A01RO00 
680 +250 490-3920-1-ND 22 1.85 16.13 490-3920-2-ND 110.00/M PVA2A681A01RO00 
1K +250 490-3921-1-ND .22 1.85 16.13 490-3921-2-ND 110.00/M PVA2A102A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1.5K +250 490-3922-1-ND 21 1.76 15.36 490-3922-2-ND 104.00/M PVA2A152A01ROO 
2.2K +250 490-3923-1-ND .22 1.85 16.13 490-3923-2-ND 110.00/M PVA2A222A01RO00 
3.3K +250 490-3924-1-ND .22 1.85 16.13 490-3924-2-ND 110.00/M PVA2A332A01R00 
4.7K +250 490-3925-1-ND .22 1.85 16.13 490-3925-2-ND 110.00/M PVA2A472A01RO00 
6.8K +250 490-3926-1-ND .22 1.85 16.13 490-3926-2-ND 110.00/M PVA2A682A01 ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 10K +250 490-3927-1-ND .22 1.85 16.13 490-3927-2-ND 110.00/M PVA2A103A01RO00 
15K +250 490-3928-1-ND .22 1.85 16.13 490-3928-2-ND 110.00/M PVA2A153A01RO00 
22K +250 490-3929-1-ND 22 1.85 16.13 490-3929-2-ND 110.00/M PVA2A223A01RO00 
33K +250 490-3930-1-ND 22 1.85 16.13 490-3930-2-ND 110.00/M PVA2A333A01RO00 
47K +250 490-3931-1-ND 22 1.85 16.13 490-3931-2-ND 110.00/M PVA2A473A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 68K +250 490-3932-1-ND .22 1.85 16.13 490-3932-2-ND 110.00/M PVA2A683A01 ROO 
100K +250 490-3933-1-ND 22 1.85 16.13 490-3933-2-ND 110.00/M PVA2A104A01ROO 
150K +250 490-3934-1-ND .22 1.85 16.13 490-3934-2-ND 110.00/M PVA2A154A01RO00 
220K +250 490-3935-1-ND 22 1.85 16.13 490-3935-2-ND 110.00/M PVA2A224A01RO00 
330K +250 490-3936-1-ND .22 1.85 16.13 490-3936-2-ND 110.00/M PVA2A334A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 470K +250 490-3937-1-ND 22 1.85 16.13 490-3937-2-ND 110.00/M PVA2A474A01RO0O 
680K +250 490-3938-1-ND .22 1.85 16.13 490-3938-2-ND 110.00/M PVA2A684A01ROO 
1M +250 490-3939-1-ND 22 1.85 16.13 490-3939-2-ND 110.00/M PVA2A105A01R00 
; ee 1.5M +250 490-3940-1-ND 22 1.85 16.13 490-3940-2-ND 110.00/M PVA2A155A01RO0 
of Reflow/Soldering Iron] __1 (260°10") 2.2M +250 _| _490-3941-1-ND 22 1485 16.13 | _490-3941-2-ND 110.00/M__| PVA2A225A01R00 
SMD Sealed Type Trimmer RoHS 29 Dimensions in mm 


Potentiometers 3mm - PVG3 Series pigizppeel° [a 5 


1wy3 


Features: 


Clockwise 


* Sealed construction protects the interior from dust and liquid, which achieves stable performance « Driver 
plate with cross-slot is suitable for automatic adjustment ¢ Rotor with large diameter and deep groove 
improves driver insertion * Heat resistance performance enables high temperature peak re-flow soldering 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape and Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
100 420% +150 490-2641-1-ND 80 68 60 490-2641-2-ND 401.00 PVG3A100C01R00 
200 +20% +150 490-2647- 80 68 60 490-2647-2-ND 401.00 PVG3A200C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 500 +20% +150 490-2653-1-ND 80 68 60 490-2653-2-ND 401.00 PVG3A500C01 ROO 
100 420% +150 490-2642-1-ND 80 68 60 490-2642-2-ND 401.00 PVG3A101C01RO00 
2000 +20% +150 490-2648-1-ND 80 68 60 490-2648-2-ND 401.00 PVG3A201C01RO00 
5000 +20% +150 490-2654-1-ND 80 68 60 490-2654-2-ND 401.00 PVG3A501C01RO00 
1KO +20% +150 490-2643-1-ND 80 68 60 490-2643-2-ND 401.00 PVG3A102C01RO00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 2KO +20% +150 490-2649-1-ND 80 68 60 490-2649-2-ND 401.00 PVG3A202C01R00 
5KO. +20% +150 490-2655-1-ND 80 68 60 490-2655-2-ND 401.00 PVG3A502C01RO00 
10KQ +20% +150 490-2644-1-ND 80 68 60 490-2644-2-ND 401.00 PVG3A103C01R00 
20KQ +20% +150 ND 80 68 60 490-2650-2-ND 401.00 PVG3A203C01 R00 
50KQ +20% +150 ND 80 68 60 490-2656-2-ND 401.00 PVG3A503C01R00 
y a 100K +20% +150 ND 80 68 -60 490-2645-2-ND 401.00 PVG3A104C01R00 
DZS 70°R): | \« Heflow HEN 19) 200KO +20% +150 ND “80 68 ‘60 490-2651-2-ND 401.00 PVG3A204C01R00 
500KO +20% +150 ND 80 68 60 490-2657-2-ND 401.00 PVG3A504C01B00 
2MQ +20% +150 490-2652-1-ND 80 68 -60 490-2652-2-ND 401.00 PVG3A205C01R00 


H Features: ® 
SMD Sealed Type Trimmer ¢ High resolution resulting from 11-turns design enables precise adjustment D Reel 
* Compatible with VPS reflow soldering method »* Compatible with ultrasonic 


P ote nti om ete rs M u Iti-Tu rn = PVG5 Series cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation 


Dimensions in mm 


2 5 2 
iwnns3 - : 1wus 


Clockwise > ; ; Clockwise 


Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
Fig. (WwW) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 +10% +150 490-2658-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2658-2-ND 250 315.25 PVG5A100C01 ROO 
200 +10% +150 490-2664-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2664-2-ND 250 315.25 PVG5A200C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 500 +10% +150 490-2670-1-ND 2.10 1.80 1.56 490-2670-2-ND 250 269.50 PVG5A500C01 ROO 
1000 +10% +150 490-2659-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2659-2-ND 250 315.25 PVG5A101C01RO00 
1 2000 +10% +150 490-2665-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2665-2-ND 250 315.25 PVG5A201C01RO00 
5000 +10% +150 490-2671-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2671-2-ND 250 315.25 PVG5A501C01RO0O 
1KQ 410% +150 490-2660-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2660-2-ND 250 315.25 PVG5A102C01ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 2KO +10% +150 490-2666-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2666-2-ND 250 315.25 PVG5A202C01 ROO 
5KO +10% +150 490-2672-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2672-2-ND 250 315.25 PVG5A502C01 ROO 
10KO +10% +150 490-2661-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2661-2-ND 250 315.25 PVG5A103C01ROO 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1919 


A : : : igi Reel” RoHS 
SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers Multi-Turn - PVGS Series (cont) Digi@Reel’ | avis | 
Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
Fig. (W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
20KQ +10% +150 490-2667-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2667-2-ND 250 315.25 PVG5A203C01 R00 
50KO +10% +150 490-2673-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2673-2-ND 250 315.25 PVG5A503C01 ROO 
1 0.25 (70°C) Reflow 11 100KQ +10% +150 490-2662-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2662-2-ND 250 315.25 PVG5A104C01 ROO 
200KO +10% +150 490-2668-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2668-2-ND 250 315.25 PVG5A204C01R00 
500KO +10% +150 490-2674-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2674-2-ND 250 315.25 PVG5A504C01 ROO 
1MQ +10% +150 490-2663-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2663-2-ND 250 315.25 PVG5A105C01R00 
100 +10% +150 490-2675-1-ND 2.42 2.08 1.80 = = _ PVG5H100C01RO00 
500 +10% +150 490-2687-1-ND 2.19 1.88 1.63 = — = PVG5H500C01R00 
0.25 (70°C) Reflow an] 1000 +10% +150 490-2676-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2676-2-ND 500 630.50 PVG5H101C01R00 
2000 +10% +150 490-2682-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2682-2-ND 500 630.50 PVG5H201C01R00 
5000 +10% +150 490-2688-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2688-2-ND 500 630.50 PVG5H501C01R00 
1KQ 410% +150 490-2677-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2677-2-ND 500 630.50 PVG5H102C01R00 
2 2KQ +10% +150 490-2683-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2683-2-ND 500 630.50 PVG5H202C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 141 5KO +10% +150 490-2689-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2689-2-ND 500 630.50 PVG5H502C01R00 
10KO 410% +150 490-2678-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2678-2-ND 500 630.50 PVG5H103C01R00 
20KO +10% +150 490-2684-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2684-2-ND 500 630.50 PVG5H203C01R00 
50KQ +10% +150 490-2690-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2690-2-ND 500 630.50 PVG5H503C01R00 
0.25 (70°C) Reflow ry 500KO +10% +150 490-2691-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2691-2-ND 500 630.50 PVG5H504C01R00 
. 1MQ +10% +150 490-2680-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2680-2-ND 500 630.50 PVG5H105C01R00 
2MQ +10% +150 490-2686-1-ND 2.42 2.08 1.80 = = = PVG5H205C01R00 


Sealed Single-Turn Trimmer Potentiometers 
PVC6 Series 


Features: ¢ Enlarged rotor provides superior adjustability * 11-scales are easy to see adjustment position * Colored rotor provides superior 


adjustal 


ity * Funnel shaped rotor allows for in-process automatic adjustment and it provides superior adjustability 


Specifications: « Power Rating: 0.5 (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number of Turns: 1 (240° + 5°) 


Dimensions in mm 


Top Adjust Side Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 |— — = _ 490-2830-ND } PVC6Q100C01B00 1.05 719 7 
20 |= _ = - 490-2836-ND | PVC6Q200C01B00 1.05 719 wal 
2 | — = _- 490-2842-ND | PVC6Q250C01B00 1.05 79 71 
50 |= — _ _ 490-2847-ND | PVC6Q500C01B00 1.05 719 7 
1M _[_— - 490-2766-ND | PVC6G105C01B00_| — = 43 40 28 
2M_ | 490-2749-ND | PVC6E205C01B00 |— _ = _— 1.05 79 fl 


Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 
PV36 Series 


Features: ¢ 25-turns, cermet, square, 9.5mm package »* Compatible with ultrasonic cleaning Specifications: * Power Rating: 0.5W (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number 
* Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation of Turns: 25 


Dimensions in mm 


2 (Wiper) 2 (Wiper) 2 (Wiper) 1 
twins tww3 twins tls 
Clockwise > Clockwise— Clockwise > Clockwise—> Clockwise —~ 
Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2929-ND | PV36Z100C01B00 | 490-2853-ND PV36P100C01B00 490-2891-ND | PV36X100C01B00 490-2910-ND PV36Y100C01B00 } 490-2872-ND PV36W100C01B00 86 19 55 
20 | 490-2935-ND | PV36Z200C01B00 | 490-2859-ND PV36P200C01B00 490-2897-ND | PV36X200C01B00 490-2916-ND PV36Y200C01B00 } 490-2878-ND PV36W200C01B00 86 719 55 
50 | 490-2943-ND | PV36Z500C01B00 | 490-2867-ND PV36P500C01B00 490-2905-ND | PV36X500C01B00 490-2924-ND PV36Y500C01B00 } 490-2886-ND PV36W500C01B00 86 719 55 
100 | 490-2930-ND | PV36Z101C01B00 | 490-2854-ND PV36P101C01B00 490-2892-ND | PV36X101C01B00 490-2911-ND PV36Y101C01B00 } 490-2873-ND PV36W101C01B00 86 19 56 
200 | 490-2936-ND | PV36Z201C01B00 | 490-2860-ND PV36P201C01B00 490-2898-ND | PV36X201C01B00 490-2917-ND PV36Y201C01B00 | 490-2879-ND PV36W201C01B00 86 79 55 
500 | 490-2944-ND |) PV36Z501C01B00 | 490-2868-ND PV36P501C01B00 490-2906-ND | PV36X501C01B00 490-2925-ND PV36Y501C01B00 } 490-2887-ND PV36W501C01B00 86 719 55 
1K | 490-2931-ND | PV36Z102C01B00 | 490-2855-ND PV36P102C01B00 490-2893-ND | PV36X102C01B00 490-2912-ND PV36Y102C01B00 } 490-2874-ND PV36W102C01B00 86 19 56 
2K | 490-2937-ND | PV36Z202C01B00 } 490-2861-ND PV36P202C01B00 490-2899-ND | PV36X202C01B00 490-2918-ND PV36Y202C01B00 } 490-2880-ND PV36W202C01B00 86 19 55 
5K | 490-2945-ND | PV36Z502C01B00 } 490-2869-ND PV36P502C01B00 490-2907-ND | PV36X502C01B00 490-2926-ND PV36Y502C01B00 } 490-2888-ND PV36W502C01B00 86 19 55 
10K | 490-2932-ND | PV36Z103C01B00 | 490-2856-ND PV36P103C01B00 490-2894-ND | PV36X103C01B00 490-2913-ND PV36Y103C01B00 | 490-2875-ND PV36W103C01B00 86 719 55 
20K | 490-2938-ND | PV36Z203C01B00 | 490-2862-ND PV36P203C01B00 490-2900-ND | PV36X203C01B00 490-2919-ND PV36Y203C01B00 } 490-2881-ND PV36W203C01B00 86 19 55 
25K | 490-2941-ND |) PV36Z253C01B00 | 490-2865-ND PV36P253C01B00 490-2903-ND | PV36X253C01B00 490-2922-ND PV36Y253C01B00 | 490-2884-ND PV36W253C01B00 86 719 55 
50K | 490-2946-ND |) PV36Z503C01B00 | 490-2870-ND PV36P503C01B00 490-2908-ND | PV36X503C01B00 490-2927-ND PV36Y503C01B00 } 490-2889-ND PV36W503C01B00 86 19 55 
100K) 490-2933-ND | PV36Z104C01B00 } 490-2857-ND PV36P104C01B00 490-2895-ND | PV36X104C01B00 490-2914-ND PV36Y104C01B00 | 490-2876-ND PV36W104C01B00 86 19 56 
200K | 490-2939-ND | PV36Z204C01B00 | 490-2863-ND PV36P204C01B00 490-2901-ND | PV36X204C01B00 490-2920-ND PV36Y204C01B00 | 490-2882-ND PV36W204C01B00 86 79 56 
250K | — = 490-2866-ND PV36P254C01B00 490-2904-ND | PV36X254C01B00 490-2923-ND PV36Y254C01B00 } 490-2885-ND PV36W254C01B00 86 719 56 
500K) 490-2947-ND | PV36Z504C01B00 } 490-2871-ND PV36P504C01B00 490-2909-ND | PV36X504C01B00 490-2928-ND PV36Y504C01B00 | 490-2890-ND PV36W504C01B00 86 19 55 
1M | = =_ 490-2858-ND PV36P105C01B00 490-2896-ND | PV36X105C01B00 490-2915-ND PV36Y105C01B00 } 490-2877-ND PV36W105C01B00 86 19 55 
2M_| 490-2940-ND_ | PV36Z205C01B00 | 490-2864-ND PV36P205C01B00 490-2902-ND | PV36X205C01B00 490-2921-ND PV36Y205C01B00 | 490-2883-ND PV36W205C01B00 86 79 55 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 


fanorator ta Electrontes 


PV37 Series 


Features: * High Resolution, 12-turns cermet * Small size * Compatible with ultrasonic 
cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation 


Specifications: * Power Rating: 0.25 (85°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 


* Number of Turns: 12 Dimensions in mm 


tw 
Clockwise 


2.5 2.5 


rye 


Clockwise > 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2948-ND | PV37P100C01B00 } 490-2986-ND PV37X100C01B00 _ =— 490-2967-ND | PV37W100C01B00 } 490-3005-ND | PV37Y100C01B00 1.31 1.19 84 
20 | = _ 490-2992-ND PV37X200C01B00 490-3030-ND | PV37Z200C01B00 490-2973-ND | PV37W200C01B00 | — _ 1.23 1.412 719 
50 | = _ 490-3000-ND PV37X500C01B00 490-3038-ND | PV37Z500C01B00 490-2981-ND | PV37W500C01B00 } 490-3019-ND | PV37Y500C01B00 1.31 1.19 84 
100 | 490-2949-ND | PV37P101C01B00 | 490-2987-ND PV37X101C01B00 = _ 490-2968-ND | PV37W101C01B00 } 490-3006-ND | PV37Y101C01B00 1.31 1.19 84 
200 | 490-2955-ND | PV37P201C01B00 | 490-2993-ND PV37X201C01B00 490-3031-ND | PV37Z201C01B00 490-2974-ND | PV37W201C01B00 } 490-3012-ND | PV37Y201C01B00 1.31 1.19 84 
500 | = _ 490-3001-ND PV37X501C01B00 490-3039-ND | PV37Z501C01B00 490-2982-ND | PV37W501C01B00 } 490-3020-ND | PV37Y501C01B00 1.30 1.18 83 
1K | 490-2950-ND | PV37P102C01B00 | 490-2988-ND PV37X102C01B00 490-3026-ND | PV37Z102C01B00 490-2969-ND | PV37W102C01B00 } 490-3007-ND | PV37Y102C01B00 1.31 1.19 84 
2K | 490-2956-ND | PV37P202C01B00 } 490-2994-ND PV37X202C01B00 490-3032-ND | PV37Z202C01B00 490-2975-ND | PV37W202C01B00 } 490-3013-ND | PV37Y202C01B00 1.31 1.19 84 
5K | 490-2964-ND | PV37P502C01B00 | 490-3002-ND PV37X502C01B00 490-3040-ND | PV37Z502C01B00 490-2983-ND | PV37W502C01B00 } 490-3021-ND | PV37Y502C01B00 1.31 1.19 84 
10K | 490-2951-ND | PV37P103C01B00 | 490-2989-ND PV37X103C01B00 490-3027-ND | PV37Z103C01B00 490-2970-ND | PV37W103C01B00 } 490-3008-ND | PV37Y103C01B00 1.31 1.19 84 
20K | 490-2957-ND |) PV37P203C01B00 | 490-2995-ND PV37X203C01B00 490-3033-ND | PV37Z203C01B00 490-2976-ND | PV37W203C01B00 } 490-3014-ND | PV37Y203C01B00 1.31 1.19 84 
25K | 490-2960-ND |) PV37P253C01B00 | 490-2998-ND PV37X253C01B00 490-3036-ND | PV37Z253C01B00 490-2979-ND | PV37W253C01B00 } 490-3017-ND | PV37Y253C01B00 1.30 1.19 83 
50K | 490-2965-ND |) PV37P503C01B00 | 490-3003-ND PV37X503C01B00 490-3041-ND | PV37Z503C01B00 490-2984-ND | PV37W503C01B00 } 490-3022-ND | PV37Y503C01B00 1.31 1.19 84 
100K | 490-2952-ND | PV37P104C01B00 | 490-2990-ND PV37X104C01B00 490-3028-ND | PV37Z104C01B00 490-2971-ND | PV37W104C01B00 } 490-3009-ND | PV37Y104C01B00 1.31 1.19 84 
200K | — _ _- =— 490-3034-ND | PV37Z204C01B00 490-2977-ND | PV37W204C01B00 | — =_ 1.30 1.18 83 
250K | 490-2961-ND | PV37P254C01B00 } 490-2999-ND PV37X254C01B00 490-3037-ND | PV37Z254C01B00 =— = 490-3018-ND | PV37Y254C01B00 1.61 1.46 1.03 
500K | 490-2966-ND | PV37P504C01B00 } 490-3004-ND PV37X504C01B00 490-3042-ND | PV37Z504C01B00 490-2985-ND | PV37W504C01B00 } 490-3023-ND | PV37Y504C01B00 1.31 1.19 84 
1M | — - 490-2991-ND PV37X105C01B00 490-3029-ND | PV37Z105C01B00 490-2972-ND | PV37W105C01B00 } 490-3010-ND | PV37Y105C01B00 1.31 1.19 84 
2M | 490-2959-ND | PV37P205C01B00 | 490-2997-ND PV37X205C01B00 490-3035-ND | PV37Z205C01B00 490-2978-ND | PV37W205C01B00 } 490-3016-ND | PV37Y205C01B00 1.61 1.46 1.03 


SMD Open Type Trimmer 
Potentiometers 2mm 
PVZ2 Series 


Features: 


* Gold plated termination achieve a high density PCB mounting * Cross-shaped driver slot allows for in-process automatic 
adjustment and it provides superior adjustability * Special resin substrate allow high peak temperature for reflow soldering 


Specifications: 


* Power Rating: 0.1W (50°C) * Soldering Method: Reflow * Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (240°+10°) 


¢ TCR (ppm/°C): +500 


Clockwise — 


Total Cut Tape T&R Total Cut Tape T&R 
Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata 
Value (Q) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. 3,000 Part No. Value (0) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. 3,000 | Part No. 

500 490-2041-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2041-2-ND 75.96/M | PVZ2A501A01R00 30k 490-2039-1-ND 76 ©1128 = 11.18 | 490-2039-2-ND 75.96/M | PVZ2A303A01R00 
1k 490-2031-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2031-2-ND 75.96/M | PVZ2A102A01R00 50k 490-2043-1-ND 76 1.28 = 11.18 | 490-2043-2-ND 75.96/M | PVZ2A503A01R00 
2k 490-2035-1-ND 76 1.28 = 11.18 |— — | PVZ2A202A01R00 100k 490-2033-1-ND 76 =1.28 = 11.18 | 490-2033-2-ND 75.96/M | PVZ2A104A01R00 
3k 490-2038-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2038-2-ND 75.96/M | PVZ2A302A01R00 200k 490-2037-1-ND 76 «1.28 = 11.18 | 490-2037-2-ND 75.96/M | PVZ2A204A01R00 
5k 490-2042-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2042-2-ND 75.96/M | PVZ2A502A01R00 300k 490-2040-1-ND 76 = =1.28 = 11.18 | 490-2040-2-ND 75.96/M | PVZ2A304A01R00 
10k 490-2032-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2032-2-ND 75.96/M | PVZ2A103A01R00 500k 490-2044-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2044-2-ND 75.96/M | PVZ2A504A01R00 
20k 490-2036-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2036-2-ND 75.96/M | PVZ2A203A01R00 1M 490-2034-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2034-2-ND 75.96/M | PVZ2A105A01R00 

Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SMD Open Type Trimmer Potentiometers 3mm 
henorater in Hlectrnics PIZ3A and PVZ3G Series 


Features: ¢ Excellent solderability characteristics 


are achieved via special plating techniques on 2 
each termination ¢ Specially designed substrate y 
wate, I-VWW3 
prevents wicking of flux onto the top of the part 
body * Enlarged bottom termination enhance Clockwise —> 


soldering strength while reducing the necessary 

land area required promoting high-density PCB mounting »* Funnel 
shaped adjustment slot allows for in-process automatic adjustment 
¢ Standard position of driver plate is adjusted at the center * Products 
meets Pb-free 


Specifications: * Power Rating: 0.1W (50°C) »* Soldering Method: 
Reflow * Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (230°+10°) 
¢ TCR (ppm/°C): +500 


Total Cut Tape Total Cut Tape 
Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Murata Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Murata 
Value (Q) +30%| Part No. 5 10 100 / PartNo. Qty. Pricing | Part No. Value (Q) +30% | Part No. 5 10 100 / PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
PVZ3A Series 6.8K 490-4632-1-ND 55 .94 8.16] 490-4632-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G682C01R00 
a [REO wwe] ]_—yremaammee | | maT on 17 aoa 24D |2n0| osu eer 
ane _ . . cae) | 580% Sean 22k 490-4620-1-ND__ 55.94 8.16 | 490-4620-2-ND | 2,500 | _55.42/M | PVZ3G223C01R00 
comes sof ost “= - = : 33k 490-4625-1-ND 62 1.05 9.12] 490-4625-2-ND | 2,500 | 62.00/M | PVZ3G333C01R00 
PVZ3G Series 47k 490-4629-1-ND 57 97 8.47 | 490-4629-2-ND | 2,500 | —57.54/M | PVZ3G473C01R00 
220 490-4618-1-ND 55 94 8.16 | 490-4618-2-ND | 2,500)  55.42/M | PVZ3G221C01R00 68k 490-4633-1-ND = 55.94 8.16 | 490-4633-2-ND | 2,500 | —55.42/M | PVZ3G683C01R00 
330 490-4623-1-ND 55 94 8.16 | 490-4623-2-no | 2500) 55.42/M | pvz3G331C01RO0 100k 490-4612-1-ND 50.85 7.44 490-4612-2-ND | 2,500 | 51.00/M | PVZ3G104C01R00 
ne Oe 55 94 aie\MemeeremnmM 2500 | s549m | pvzaca7icotrco 150k 490-4616-1-ND 55 94 8.16 | 490-4616-2-ND | 2,500 | _55.42/M | PVZ3G154C01R00 
680 | 490-4631-1-ND 55 94 8.16 | 490-4631-2-ND | 2,500] 55.42/M | Pvz3G681co1R00 sek eoree = . 1 pegs ae re sacle! 
ui: BeUOUOSIENDS 62 1.05 9.12 (ASDSIGIUZSN EE 2,500 | _ 61.94/M | PYZAGTO2COTROO 470k 490-4630-1-ND 55 94 8.16] 490-4630-2-ND | 2,500]  55.42/M | PVZ3G474C01R00 
1.5k 490-4614-1-ND 55.94 8.16 / 490-4614-2-ND | 2,500) 55.42/M | PVZ3G152C01R00 680k 490-4634-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4634-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G684C01R00 
2.2k 490-4619-1-ND 55 94 8.16 | 490-4619-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G222C01R00 1M 490-4613-1-ND 55 94 8.16 | 490-4613-2-ND | 2,500 | 57.54/M | PVz3G105C01R00 
3.3k 490-4624-1-ND 55.94 8.16 | 490-4624-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G332C01R00 1.5M 490-4617-1-ND 55 94 8.16] 490-4617-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G155C01R00 
47k 490-4628-1-ND 55.94 8.16 | 490-4628-2-ND | 2,500 | _55.42/M | PVZ3G472C01R00 2.2M 490-4622-1-ND 53.89 7.78 | 490-4622-2-ND | 2,500 | _53.00/M | PVZ3G225C01R00 


Dimensions in mm 


Angle Sensing Potentiometer 
Dust-Proof Type 12mm 
SV01 Series 


Features: * Dust-proof construction * Compliant to high peak temperature reflow soldering 
* Excellent resistance materials and high reliability wiper achieves 1M cycles * D formation 
thru-hole rotor enables to select any kind of gear shape » Ultra-thin size (2.1mm height) 
* Gold plated terminals without lead 


Total Resistance | Linearity | Effective Rotational TCR Rotational Mounting Digi-Key Pricing Murata 

Value (kQ) +30% + (%) Angle (°) (Ref.) + ppm’ Life (Cycles) Style Part No. 1 10 100 Part No. 
10 2 333.3 500 1M SMD 490-2400-ND 1.20 10.87 101.31 SV01A103AEA01B00 
10 2 333.3 500 1M Thru-Hole 490-3913-ND 1:27 11.52 107.39 SV01L103AEA11T00 


Rotary Position Sensors SV01C 


Potentiometer and Non-Contacting SV21C Series Dimensions in mm 
Features: 
ree SVO01C Series 
SVOIC Series: 1. 45VDC 
¢ Dust-proof construction * Temperature compensate range -40°C ~ 85°C 2. Output 
* Optimal connector: Connector socket and bushing mount 3. Gnd 
SV21C Series: SV21C Series 
*Non-contacting * Programmable hole IC can be available for 1. Gnd 
optional output voltage curve ¢ Dust-proof construction * Temperature 2. Output 
compensate range -20°C ~ 85°C * Optimal connector: Connector socket 3. +5VDC 


and bushing mount 


Total Action Effective Rotational Rotational 
Resistance Voltage Linearity Rotational Torque Life Digi-Key Price Each Murata 
Value (kQ) +30% +0.5VDC + (%) Angle (°) Max. Max. Cycles Part No. il 10 100 Part No. 
SVO1C Series 
10 5 3 333.3 4mN-m (Ref.; 40gf-cm) 1M 490-4674-ND 6.05 5.50 5.13 $V01C103BJZAEBOO 
SV21C Series 
= 5 2 200 5mN-m (Ref.; 50gf-cm) 10M 490-4635-ND 35.75 32.50 30.29 $V21C201BJA01B00 


See Below for JST Mating Connector 


JSF Mating Connector, Contact and Crimp Tool 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3-Position, 1.5mm, Disconnectable Crimp Style ZH Connector 455-1160-ND® 41 3.40 13.59 —_ — —_ ZHR-3 
26-28AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1130-1-ND@A = 1.42 5.68 455-1130-2-ND 13,000 7.56/M SZH-002T-P0.5 
28-32AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1281-1-ND@A = 1.42 5.68 455-1281-2-ND 16,000 7.56/M SZH-003T-P0.5 
Crimp Tool with Die for 26-28AWG Contacts 455-1131-ND 440.15/1 = = = WC-491 
Crimp Tool with Die for 28-32AWG Contacts 455-1259-ND 440.15/1 = = = WC-490 


@ RoHS Compliant A Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1922 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS — is 


Model ST2 Surface Mount, oa 
aie a 


2mm Squared Single-Turn 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Compact and low-profile * Sealed Construction 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Temperature Coefficient: +150 ppm/°C Power 
Ratings: 0.1W at 70°C; OW at 125°C Input Voltage Maximum: SOVDC or power rating, whichever is less 
Wiper Current Maximum: Power Ratings (Il = /P/R A) Effective Electrical Angle: 240° (1 turn) End 
Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 2% or 30, whichever is greater 


tiometers 
Digi@Reel” 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC 
Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 

MECHANICAL: Mechanical Angle: 270° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51 gf.cm) 
Minimum Stop Strength: 8mN.m (78.4 gf.cm) Rotational Life: 50 cycles (A R/R < (2.0 +5%) Solderability: 


245 +3°C, 2~3 seconds 


= Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
ST2A - J Lead, Top Adjustment (0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 ST2TATO1CT-ND 3.02 281 2.54 ST2TAIO1TR-ND 1080.00 
0.35 W x 1.51. x 0.3 D Di. 200 $T2TA201CT-ND 3.02 2.81 254 §T2TA201TR-ND 1080.00 
045 500 ST2TA501CT-ND 3.02 281 2.54 ST2TASO1TR-ND 1080.00 
— 1K ST2TA102CT-ND 3.02 281 2.54 ST2TA102TR-ND 1080.00 
2k ST2TA202CT-ND 3.30 3.07 277 = aie 
5K ST2TASO2CT-ND 3.30 3.07 217 = = 
10K ST2TA103CT-ND 3.02 281 2.54 ST2TA103TR-ND 1080.00 
20K ST2TA203CT-ND 3.30 3.07 277 = = 
50K ST2TASO3CT-ND 3.02 281 2.54 ST2TASO3TR-ND 1080.00 
100K ST2TA104CT-ND 3.02 2.81 2.54 ST2TA104TR-ND 1080.00 
200K ST2TAZ04CT-ND 3.30 3.07 277 = — 
500K ST2TASO4CT-ND 3.30 3.07 277 = a 
1 Meg ST2TA105CT-ND 3.30 3.07 277 = = 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


Model SM3/31 Surface Mount, ® i Reel® 
° — 
3mm Squared Multi-Turn &é 
: _ 3 7 ; 7 ; Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
FEATURES: ° Lead-free soldering * Fine adjustment * Automatic mounting » Flow/reflow soldering * Sealed construction (Q) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 500 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Power x a ri z 
Ratings: 0.125W at 70°C; OW at 150°C Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less Wiper Current im Susie ait at on on SET nme ner OO 
Maximum: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns (SM3); 5 turns (SM31) End 500 | SM-3TW501CT-ND 2.90 270 2.44 | SM-3TWS501TR-ND 1037.00 
Resistance: 1% or 30, whichever is greater Contact Resistance Variation: 3% or 30, whichever is greater Operating 4K SM-3TW102CT-ND 2.90 270 2.44 | SM-3TW102TR-ND 1037.00 
Temperature Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 100MO at 5OOVDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 2K SM-3TW202CT-ND 2.90 270 2.44 | SM-3TW202TR-ND 1037.00 
minute MECHANICAL: Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 5K SIM-3TW502CT-ND 7-90 770 7.44 | SM-3TW502TR-ND 7037.00 
200 cycles (A R/R < + (20 +3%) Minimum Thrust to Shaft: 5N (0.51kgf) Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 40k | SM-3TW103CT-ND 2.90 270 2.44 | SM-3TW103TR-ND 1037.00 
20K | SM-3TW203CT-ND 2.90 2.70 2.44 | SM-3TW203TR-ND 1037.00 
SM3/31TW - J Lead, Top Adjustment 50K | SM-3TW503CT-ND 2.90 2.70 2.44 | SM-3TW503TR-ND 1037.00 
100K | SM-3TW104CT-ND 2.90 2.70 2.44 | SM-3TW104TR-ND 1037.00 
100 | SM-31TW101CT-NDT 2.62 243° 2.20 | SM-31TW101TR-NDT 934.00 
200 | SM-31TW201CT-ND+ 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW201TR-NDt 934.00 
k~ 4.2 —| 500 | SM-31TW501CT-ND+ 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW501TR-NDt 934.00 
1K | SM-31TW102CT-ND+ 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW102TR-NDt 934.00 
2K_| SM-31TW202CT-ND+ 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW202TR-NDt 934.00 
5K | SM-31TW502CT-ND+ 2.62 243° 2.20 | SM-31TW502TR-NDT 934.00 
10K | SM-31TW103CT-ND+ 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW103TR-NDt 934.00 
20K | SM-31TW203CT-NDt 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW203TR-NDt 934.00 
50K | SM-31TW503CT-NDt 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW503TR-NDt 934.00 
100K | SM-31TW104CT-ND+ 2.62 2.43 2.20 | SM-31TW104TR-NDt 934.00 


Model SM42/43 Surface Mount, 4mm @o—L}+ ~® 
Squared Multi-Turn EW 
FEATURES: 


¢ Lead free soldering * Fine adjustment * Reflow soldering available * Sealed construction (washable) 
ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% »* Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/10°C 
Maximum * Power Ratings: .25W@85°C, OW @150°C * Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, 
whichever is less * Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is smaller » Effective 


SM42/43TA - J Lead, Side Adjustment $M42/43TW - J Lea 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. +t NEW! 


Electrical Turn: 11 turns (SM42); 5 turns (SM43) ¢ End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 
* Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater « Operating Temperature Range: -65°C ~ 
150°C * Minimum Insulation Resistance: 100MQ @ 500VDC =» Dielectric Strength: 600VAC for 1 minute 
MECHANICAL: ¢ Maximum Operating Torque: 17.6mN per meter (180gf-cm) * Mechanical Stop: Clutch 
action * Rotational Life: 200 cycles (A R/R < +30 +3%) 


d, Top Adjustment SM42TX - Gullwing, Top Adjustment 


3.9 
od i 3.7 eee eee Slag 
; Fe 
: 48 . 
28 l B15 O15 
= Ds 
— 
Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reelt Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reelt Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reelt 
(0) Part No. i 10 100 [Qty.| Pricing (0) Part No. 1 10 100 {Oty.[” Pricing (0) Part No. 1 10 100 [Qty.] Pricing 
SM-42TA - J-Lead, Side Adjustment 100K | SM-43TA104CT-ND 257 2.39 246 |500/ 918.00 5.0K | SM-43TW502CT-ND 257 239 216 [250/ 459.00 
50 | SM-42TAS500CT-ND 287 267 242 [500] 102600] | 200K | SM-43TA204CT-ND 257 2.39 2.16 |500) 918.00 10K | SM-43TW103CT-ND 257 239 216 |250] 459.00 
100 | SM-42TA101CT-ND 287 2.67 2.42 |500| 1026.00) | 500K | SM-43TAS04CT-ND 257 2.39 2.16 |500) 918.00 20K | SM-43TW203CT-ND 2.57 239 2.16 [250] 459.00 
200 | SM-42TA201CT-ND 287 2.67 2.42 |500} 1026.00 1 Meg | SM-43TA105CT-ND 2.57 2.39 2.16 [500 918.00 50K | SM-43TW503CT-ND 257 2.39 216 |250| 459.00 
500 ee one 267 267 oe 500 1028.00 SM-42TW - J-Lead, Top Adjustment 100K | SM-43TW104CT-ND 257-239 2.16 |250| 459.00 
i H : A : } 50 | SM-42TW500CT-ND 287 267 242 [250] 513.00 E 7 
2K | SM-42TA202CT-ND 287 267 2.42 |500| 1026.00 100 | SM-42TW101CT-ND 287 267 2.42 |250) 513.00 aor ae lid a ae ar oF a 
5K | SM-42TA502CT-ND 287 267 2.42 |500} 1026.00 200 | SM-42TW201CT-ND 2872.67 242 |250| 513.00] | iieg | Su-aaTWiOSCT-ND 257 239 216 |250| 459.00 
10K | SM-42TA103CT-ND 287 2.67 2.42 |500| 1026.00 500 | SM-42TW501CT-ND 287 267 2.42 |250) 513.00 - ee : 
20K | SM-42TA203CT-ND 287 267 2.42 |500} 1026.00 1K | SM-42TW102CT-ND 2.87 —-2.67__—«2.42_: [250] _ 513.00 SM-42TX - Gullwing, Top Adjustment 
50K | SM-42TA503CT-ND 287 2.67 2.42 |500| 1026.00 2K | SM-42TW202CT-ND 2.87267 242 1250) 513.00 50 | SM-42TX500CT-ND 293 273 247 [250] 523.75 
100K | SM-42TA104CT-ND 287 267 242 |500| 1026.00 5K | SM-42TWS502CT-ND 2.87 267 242 |250| 513.00 100 | SM-42TX101CT-ND 293 273 247 |250) 523.75 
200K | SM-42TA204CT-ND 287 267 2.42 |500} 1026.00 10K | SM-42TW103CT-ND 287 267 2.42 |250) 513.00 200 | SM-42TX201CT-ND 293 273 247 |250) 523.75 
500K | SM-42TA5S04CT-ND 287 267 2.42 |500} 1026.00 20K | SM-42TW203CT-ND 287 267 242 |250| 513.00 500 | SM-42TX501CT-ND 293 273 247 |250) 523.75 
1 Meg | SM-42TA105CT-ND 287 267 2.42 |500} 1026.00 50K | SM-42TW503CT-ND 2.87 —-2.67_—«2.42_-[250| 513.00 1K | SM-42TX102CT-ND 993 273 2.47 |250| 523.75 
2Meg | SM-42TA205CT-ND 287 267 2.42 [500] 1026.00 100K | SM-42TW104CT-ND 2.87 267 242 [250] 513.00 2K | SM-42TX202CT-ND 293 273 247 |250) 523.75 
NEW! SM-43TA - J-Lead, Side Adjustment NEW! 200K | SM-42TW204CT-ND 287 267 2.42 |250) 513.00 6 " ; : ’ : 
100 | SM-43TA101CT-ND 257 239 216 |500 918.00 500K | SM-42TW504CT-ND 2.87 2.67 2.42 |250 513.00 te Sa ; Be . : ‘i of oh ae if 
200 | SM-43TA201CT-ND 257 239 216 |500/ 918.00} | 1Meg | SM-42TW105CT-ND = 2.87 2.67 2.42 /250) 513.00 90K | SM-42TX203CT-ND 293 273 247 |250| 523.75 
500 | SM-43TA501CT-ND 257 239 216 |500} 918.00) | 2Meg | SM-42TW20SCT-ND 2.87 2.67 2.42 [250] 513.00 50K | SM-42TX503CT-ND 293 «273 «2.47 +1250| 523.75 
1K | SM-43TA102CT-ND 257 239 216 |500} 918.00 NEW! SM-43TW - J-Lead, Top Adjustment NEW! : : : 
ok | SM-43TA202CT-ND 257 239 246 |500/ 91800 700 | SM43TWiOICT:ND 2572.39 2.46 12501 450.00| | 100K | SM-42TX104CT-ND 293 273 247 [250] 523.75 
5K | SM-43TASO2CT-ND 2.57 239 2.16 |500/ 918.00) | 200 | SM-43TW201CT-ND 257 239 216 |250| 459.00| | 200K | SM-42TX204CT-ND =» 2.932.738 2.47 1250) 523.75 
10K | SM-43TA103CT-ND 257 239 216 |500/ 918.00| | 500 | SM-43TWSO1CT-ND 257 239 216 |250) 459.00; | 500K | SM-42TXSO4CT-ND = 2.93 2.73 247 1250) 528.75 
20K | SM-43TA203CT-ND 257 239 2416 |500) 918.00 1K | SM-43TW102CT-ND 2.57 239 216 |250| 459.00] | 1Meg ) SM-42TX105CT-ND 293 273 247 1250) 523.75 
50K | SM-43TA503CT-ND 257 2.39 2.416 |500| 918.00 2K | SM-43TW202CT-ND 2.572.389 —-2.16 [250] 459.00] | 2Meg | SM-42TX205CT-ND 2.93 273 247 |250| 523.75 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model SM4 ® FEATURES: 
Surface Mount ] ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free ¢ Fine adjustment »* Automatic mounting »* Flow/reflow 
@ eo _}< ® soldering * Sealed construction (Washable) 
4mm, 12-Turn, Sealed cw 
ELECTRICAL: 


SM4ETA - J Lead, Side Adjustment Resistance Tolerance: +10% 


Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C 


Top View Side View Bottom View Pad Layout Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 150°C 


Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 


— 4.5 —| O15 ~26+ r+ 5 — 
® Slot: fe 3 3 i é Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 


0.56 W 
/ X0.5D 


zl 2 : 7 Effective Electrical Turn: 10 turns 


End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 


Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater 


Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C 
Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
SM4ETW - J Lead, Top Adjustment 


Top View os, Bottom View Pad Layout naan heatec Resistance Digi-Key Price Each 

1 3.7 —»| Side View ie Rie 2120 Notes : (0) Part No. 1 10 100 
17 i Maximum Operating Torque: 100 SM4ETA101CT-ND 296 276 2.49 
ra | ; 20mN.m (204gf.cm) 200 SM4ETA201CT-ND 296 276 2.49 

+ ; Mechanical Stop: 
: “Tere Clutch action 200K SMAETAZ04CT-ND 296 276 2.49 
ees 2.54 Rotational Life: 200K SM4ETW204CT-ND 296 276 2.49 

’ . 200 cycles, (A R/R < + (30 +3%) 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


A ® a FEATURES: °¢ Lead-free soldering »* Cadmium-free * Automatic mounting » Flow/reflow soldering * Sealed 
Model ST4 Surface Mount, Digi Ree construction (Washable) ¢ Stopper structure prevents terminal pin from being. open * Cross slot jotor suitable for 
4mm Squared Single-Turn ® a) automatic adjustment ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 

=—cw ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
= Effective Electrical Angle: 210°C (1 turn) End Resistance: 1% or 2, whichever is greater Contact Resistance 
ST4ETA - J Lead, ST4ETB - Gull Wing, Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ s25°C Minimum Insulation 
Top Adjustment Top Adjustment Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 
240° (1 turn) Maximum Operating Torque: 10mN.m (102gf.cm) Minimum Stop Strength: 30mN.m (306gf.cm) 
Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 


GOWX2.3L™|[=12 60W x29") re 
2 


fae x0.5D Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
a (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 


= 5.0 7 4.50 10 |ST4ETA100CT-ND | ST4ETB100CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA100TR-ND | ST4ETB100TR-ND 426.50 
50 |ST4ETASOOCT-ND | ST4ETBSOOCT-ND ) 1.15 1.07 .97 | ST4ETASOOTR-ND | ST4ETBSOOTR-ND 410.50 


y 


3 ioe T 100 |ST4ETAI01CT-ND | ST4ETBIO1CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA101TR-ND | ST4ETB101TR-ND 410.50 
mi 2-80 3.0 200 |ST4ETA201CT-ND | ST4ETB201CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA201TR-ND | ST4ETB201TR-ND 410.50 
ul 500 |ST4ETASOICT-ND | ST4ETBSOICT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETASO1TR-ND | ST4ETBS01TR-ND 410.50 
1K | ST4ETA102CT-ND | ST4ETB102CT-ND ) 1.15 1.07 .97 | ST4ETA102TR-ND | ST4ETB102TR-ND 410.50 
2K | ST4ETA202CT-ND | ST4ETB202CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA202TR-ND | ST4ETB202TR-ND 410.50 
5K | ST4ETASO2CT-ND | ST4ETBSO2CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETAS02TR-ND | ST4ETBSO2TR-ND 410.50 
10K |ST4ETA103CT-ND | ST4ETB103CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA103TR-ND | ST4ETB103TR-ND 410.50 
20K | ST4ETA203CT-ND | ST4ETB203CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA203TR-ND | ST4ETB203TR-ND 410.50 
50K | ST4ETASOSCT-ND | ST4ETBSO3CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETASO3TR-ND | ST4ETBSO3TR-ND 410.50 
100K | ST4ETA104CT-ND | ST4ETB104CT-ND ) 1.15 1.07 .97 | ST4ETA104TR-ND | ST4ETB104TR-ND 410.50 
200K | ST4ETA204CT-ND | ST4ETB204CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA204TR-ND | ST4ETB204TR-ND 410.50 
500K | ST4ETASO4CT-ND | ST4ETBSO4CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETASO4TR-ND | ST4ETBSO4TR-ND 410.50 
1 Meg | ST4ETAI0SCT-ND | ST4ETBI05CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA105TR-ND | ST4ETB105TR-ND 410.50 
2 Meg | ST4ETA20SCT-ND | ST4ETB205CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST4ETA205TR-ND | ST4ETB205TR-ND 410.50 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Model ST5 Reel® STS5ETP - Gull Wing, STS5ETW - Gull Wing, STS5ETX - Gull Wing, 
Surface Mount, 6mm Side Adjustment Top Adjustment Side Adjustment 


Squared Multi-Turn . oT oat 
FEATURES: ¢ Lead-free soldering ® avert, ee 

* Cadmium-free * Precise Adjustment 3-50 

* Automatic mounting * Flow/reflow soldering » Sealed construction 90 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% ye] 
Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MQ +100 ppm/°C, 
other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 120°C a 
Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is 
less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever i . O16 

is less Effective Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% ; Lat 0.9 Slot 0.6 W 
or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or i x08 D 
30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C : 
~ 120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute MECHANICAL: Mech- 
anical Turn: 14 turns Maximum Operating Torque: 20mN.m 1.0 | =| 
(204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 @1.6, Slot .60 W x .80 D 

cycles, 102 ~ 2009 (A R/R < + (0.50 +3%), 5000 ~ 2MQ (A R/R Z @1.6, Slot .60 W x .80 D 
< + (0.50 +2%) 


F437 


Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Part No. 500 
100 ST5ETP101CT-ND ST5ETW101CT-ND ST5ETX101CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP101TR-ND STSETW101TR-ND - 1155.50 
500 ST5ETP501CT-ND STS5ETW501CT-ND ST5ETX501CT-ND 3.24 3.01 2.72 STS5ETP501TR-ND ST5ETW501TR-ND ST5ETX501TR-ND 1155.50 
1K ST5ETP102CT-ND ST5ETW102CT-ND ST5ETX102CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP102TR-ND STSETW102TR-ND ST5ETX102TR-ND 1155.50 
2K ST5ETP202CT-ND ST5ETW202CT-ND ST5ETX202CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP202TR-ND STS5ETW202TR-ND - 1155.50 
5K ST5ETP502CT-ND STSETW502CT-ND ST5ETX502CT-ND 3.24 3.01 2.72 STS5ETP502TR-ND ST5ETW502TR-ND. ST5ETX502TR-ND 1155.50 
10K ST5ETP103CT-ND ST5ETW103CT-ND ST5ETX103CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP103TR-ND STS5ETW103TR-ND ST5ETX103TR-ND 1155.50 
20K ST5ETP203CT-ND STSETW203CT-ND ST5ETX203CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP203TR-ND ST5ETW203TR-ND = 1155.50 
50K ST5ETP503CT-ND ST5ETW503CT-ND ST5ETX503CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP503TR-ND STS5ETW503TR-ND ST5ETX503TR-ND 1155.50 
100K ST5ETP104CT-ND STSETW104CT-ND ST5ETX104CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP104TR-ND ST5ETW104TR-ND ST5ETX104TR-ND 1155.50 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1924 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 
Model ST7 Surface Mount, Digi®Reel” 
7mm Squared Multi-Turn 

ST7ETA - J Lead, Top ST7ETB - Gull Wing, Top 


Adjustment Adjustment 
> ; | [«1.20 


0.5 W x 
1.8Lx0.5D 


0.5Wx 
1.8Lx05D 


Model ST-32 Surface Mount, 
3mm Squared Single-Turn 


10—1+—_03 


ST32ETA - J Lead, Top 
Adjustment 


ST32ETB - Gull Wing, Top 
Adjustment 

15 at ie 

0.5 


1.5 
0.5 


tf 
ale 


— 


FEATURES: « Lead-free soldering * Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting »* Flow/reflow 
soldering * Sealed construction (Washable) 

ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 1MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Turn: 2.5 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at SOOVDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 

MECHANICAL: Mechanical Turn: 3 turns Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical 
Stop: Clutch action Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 

1K | ST7ETA102CT-ND | ST7ETB102CT-ND 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA102TR-ND|ST7ETB102TR-ND 2138.50 
2K | ST7ETA202CT-ND | ST7ETB202CT-ND 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA202TR-ND| ST7ETB202TR-ND 2138.50 
5K | ST7ETA5O2CT-ND | ST7ETBSO2CT-ND 5.99 5.56 5.03 | ST7ETASO2TR-ND|ST7ETBSO2TR-ND 2138.50 
10K | ST7ETA103CT-ND | — 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA103TR-ND|— 2138.50 
20K | ST7ETA203CT-ND | ST7ETB203CT-ND 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA203TR-ND|ST7ETB203TR-ND 2138.50 
50K | ST7ETASO3CT-ND | ST7ETBSO3CT-ND 5.99 5.56 5.03 | — ST7ETB503TR-ND 2138.50 
100K] ST7ETA104CT-ND | ST7ETB104CT-ND 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA104TR-ND|ST7ETB104TR-ND 2138.50 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Top adjustment style ¢ Rotor with a cross slot for ease of 
adjustment ¢ Leaded terminals provide strong as adhesive strength against P.C.B. bending * J-hook and Gull 
wing configurations * Sealed/Washable 

ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.125W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is 
less Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact 
Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 20mN.m (204gf.cm) Rotational Life: 100 cycles (A R/R < + (20 +3%) 


Cut Tape T&R 
Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Q) |Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
50 |ST32ETASOOCT-ND|ST32ETBSO0CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETASOOTR-ND|ST32ETB5O00TR-ND 410.50 
100 |ST32ETA101CT-ND|ST32ETB101CT-ND 1.15 1.07  .97 |ST32ETA101TR-ND|ST32ETB101TR-ND 410.50 
200 |ST32ETA201CT-ND|ST32ETB201CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETA201TR-ND|ST32ETB201TR-ND 410.50 
500 |ST32ETASO1CT-ND|ST32ETBSO1CT-ND 1.15 1.07  .97 |ST32ETA5O1TR-ND|ST32ETB501TR-ND 410.50 
1K_|ST32ETA102CT-ND|ST32ETB102CT-ND 1.15 1.07.97 |ST32ETA102TR-ND|ST32ETB102TR-ND 410.50 
2K |ST32ETA202CT-ND | ST32ETB202CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETA202TR-ND|ST32ETB202TR-ND 410.50 
5K |ST32ETASO2CT-ND | ST32ETB502CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETA502TR-ND|ST32ETB502TR-ND 410.50 
10K |ST32ETA103CT-ND|ST32ETB103CT-ND 1.15 1.07  .97 |ST32ETA103TR-ND|ST32ETB103TR-ND 410.50 
20K |ST32ETA203CT-ND | ST32ETB203CT-ND 1.15 1.07 .97 | ST32ETA203TR-ND|ST32ETB203TR-ND 410.50 
50K |ST32ETA5O3CT-ND | ST32ETB503CT-ND 1.15 1.07 .97 | ST32ETASO3TR-ND|ST32ETB503TR-ND 410.50 
100K |ST32ETA104CT-ND | ST32ETB104CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETA104TR-ND|ST32ETB104TR-ND 410.50 
200K |ST32ETA204CT-ND | ST32ETB204CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETA204TR-ND|ST32ETB204TR-ND 410.50 
500K |ST32ETASO4CT-ND | ST32ETB504CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETASO4TR-ND|ST32ETB504TR-ND 410.50 
| Meg|ST32ETA105CT-ND| ST32ETB105CT-ND 1.15 1.07 .97 |ST32ETA105TR-ND|ST32ETB105TR-ND 410.50 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
Model CT6 @ — = 
6mm Squared Single Turn “ew 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Various configurations * “O” ring sealed and washable 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Angle: 220° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 


CT6EP - Top Adjustment CT6ER - Top Adjustment 


Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 
120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Angle: 260° (1 turn) Operating Torque: 2~20mN.m (20~204gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 50mN.m (510gf.cm) Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (20 +3%) Minimum Terminal 
Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


CT6EW - Top Adjustment CT6EX - Side Adjustment 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 0.60 W 3.50 |< i 
x2.6Lx1.6D 
een >| 70 be 
ar ] 58 + 30 - .60 W x 
3-00.45 10.0 2.6Lx1.6D 
7.0 iz I 3-00.45 
————— r + 
|——. 7.0 
le 7.0 i 

Res. Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Price Each 

(0) | PartNo. 1 10 100 += 500 1,000 (0) | Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 (0) | Part No. 1 10 100 = 500 1,000 

50 | CT6EP500-ND 68 6 68 49 44 50 | CT6ER500-ND | CTSEWSO0-ND 76. 71 64 55 49 50 | CT6EX500-ND 76 71 64° «55D 
100 | CT6EP101-ND 68 64 458 49 44 100 ] CTGER101-ND | CT6EW101-ND 76 71 64 55 49 400 | CT6EX101-ND 76 a ‘640=CO5SCA 
200 | CT6EP201-ND 68 64 58 49 44 200 | CT6ER201-ND | CT6EW201-ND 76 71 64 55 49 200 | CT6EX201-ND 76 a ‘64559 
500 | CT6EP501-ND 68 64 #458 49 44 500 | CT6ERS01-ND ] CT6EWSO1-ND 76 71 64 55 49 500 | CTGEX501-ND 76 nH ‘64.025. 

2] creepo0zND——68 6 38 49 ae] [2K] CBEROO-ND) CTEEWDOD-ND ——T6——7} or 55 ap) | XK Gectoe-no_76_7_84_55_49 

5K | CT6EP502-ND 8Ci‘«4~!*S OCS 5K | CT6ERSO2-ND | CT6EWS02-ND 76 71 64 55 49 ae an oe a a = a 
10K | CT6EP103-ND 68 64 458 49 44 10K | CT6ER103-ND | CT6EWi03-ND 76 71 64 55 49 ioc Moreeercainn oe 44 ae ee 
20K | CT6EP203-ND 68 64 458 49 44 20K | CT6ER203-ND | CT6EW203-ND 76 71 64 55 49 nok WOOT oe ‘ od pe 
50K | CT6EP503-ND 686458 50K | CT6ER503-ND | CT6EWS03-ND 76 71 S64 55D ne oeoee ti gs i i “ef 8 a 
100K | CT6EP104-ND 68 ~«64.—~SC«SBS*~G:~S«~SA || 1OOK| CTOERIO4-ND | CTGEW104-ND 76 71 64 +~« #55 49 ul lus zi uf : 55s 
200K | CT6EP204-ND 68 64 58 49 a4 200K | CT6ER204-ND | CT6EW204-ND 7% 71 64 55 49 100K | CT6EX104-ND 76 a” 64 55 AD 
500K | CT6EP504-ND 68 64 58 49 AG 500K | CT6ER504-ND | CT6EWS504-ND 7% 7 64 55 49 200K | CTGEX204-ND 16 cal 64 55 (49 
1 Meg | CT6EP105-ND 68 64 58 49 44) |4Meg| CTGER105-ND | CT6EW105-ND 76 71 64 55 49 500K | CTGEX504-ND 76 71 64 55 49 
2Meg | CT6EP205-ND 68 64 58 49 ~—«.44.| | 2Meg| CTGER205-ND | CT6EW205-ND 76 =—71 S64 55D 2Meg| CT6EX205-ND 76 ‘al 64 55 49 

Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1925 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


@o — 6) FEATURES: ° Lead-free soldering * Cadmium-free * Thin body design * 18 turn, sealed, precision type ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature 
Coefficient: 500 ~ 2MOQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
I Ma: jum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
CW SHAFT Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 
@) ——s 1 minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R< + 
ROTATION (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
vv 1+9.6—> 
2, 
a . 
O@O : 2.3, Slot 0.6 W 
X0.8D 
}+- 9.6} 
ry _— 
Unmarked —| rica i ia 
Side Unmarked eal 9.6 
Side Side | 
3-00.5 4 
7 
1 
2.5 weber] 2.5 2.5 arb} 2.5 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(0) Part No. Part No. 1 10 100 500 (0) Part No. Part No. Part No. i 10 100 500 
50 CT94EWS500-ND =_ 1.36 1.27 1.15 98 50 = CT94EY500-ND = 1.36 1.27 1.15 98 
100 CT94EW101-ND CT94EX101-ND 1.36 1.27 1.15 98 100 CT94EP101-ND CT94EY101-ND CT94EZ101-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200 CT94EW201-ND _ 1.36 1.27 1.15 98 200 — CT94EY201-ND CT94EZ201-ND 1.36 1.27 1.15 98 
500 CT94EW501-ND CT94EX501-ND 1.36 aa 1.15 98 500 CT94EP501-ND CT94EY501-ND CT94EZ501-ND 1.36 1.27 1.15 98 
1K CT94EW102-ND CT94EX102-ND 1.36 1.27 1.15 98 1K CT94EP102-ND CT94EY102-ND CT94EZ102-ND 1.36 1.27 1.15 98 
2K CT94EW202-ND CT94EX202-ND 1.36 1.27 1.15 98 2K CT94EP202-ND CT94EY202-ND CT94EZ202-ND 1.36 1.27 1.15 98 
5K CT94EW502-ND CT94EX502-ND 1.36 1.27 1.15 98 5K CT94EP502-ND CT94EY502-ND CT94EZ502-ND 1.36 1.27 1.15 98 
10K CT94EW103-ND CT94EX103-ND 1.36 1.27 1.15 98 10K CT94EP103-ND CT94EY103-ND CT94EZ103-ND 1.36 1.27 1.15 98 
20K CT94EW203-ND CT94EX203-ND 1.36 1.27 1.15 98 20K CT94EP203-ND CT94EY203-ND CT94EZ203-ND 1.36 1.27 1.15 98 
50K CT94EW503-ND CT94EX503-ND 1.36 1.27 1.15 98 50K CT94EP503-ND CT94EY503-ND CT94EZ503-ND 1.36 1.27 1.15 98 
100K CT94EW104-ND CT94EX104-ND 1.36 1.27 1.15 98 100K CT94EP104-ND CT94EY104-ND CT94EZ104-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200K CT94EW204-ND CT94EX204-ND 1.36 1.27 1.15 98 200K CT94EP204-ND CT94EY204-ND = 1.36 1.27 1.15 98 
500K CT94EW504-ND CT94EX504-ND 1.36 1.27 1.15 98 500K CT94EP504-ND CT94EY504-ND CT94EZ504-ND 1.36 1.27 1.15 98 
1 Meg CT94EW105-ND CT94EX105-ND 1.36 1.27 1.15 98 1Meg | — CT94EY105-ND — 1.36 1.27 1.15 98 
2 Meg CT94EW205-ND = 1.36 1.27 1.15 98 2 Meg CT94EP205-ND CT94EY205-ND - 1.36 1.27 1.15 98 


Units Marked with Resistance Code and 2 Digit Date Code. 


Model CT9 


FEATURES: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
* Lead-free soldering * Cadmium-free * General use Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 


9mm Squared Multi-Turn * Fine setting possible with 18 turn configuration Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 


CT9EP - Side 
Adjustment 


2.5 


110-4 


22.30 Slot | 
60 Wx 0.8 D 


Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
ELECTRICAL: Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
CT9EW - Top CT9EX - Side Resistance Tolerance: +10% Maximum Tem- 
Adjustment Adjustment perature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, 
other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating 
jt 150 OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: 
“TF power rating, whichever is less Maximum Wiper Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R 
9.60 Current: 100mA or power rating, whichever is less < + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N 
Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


MECHANICAL: 


(Q) | PartNo. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
1K | CT9EP102-ND CT9EW102-ND CT9EX102-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
2K =| CT9EP202-ND CT9EW202-ND CT9EX202-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
5K | CT9EP502-ND CT9EW502-ND CT9EX502-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
10K | CT9EP103-ND CT9EW103-ND CT9EX103-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
20K | CT9EP203-ND CT9EW203-ND CT9EX203-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 


~!5.50 6 48 le Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 


= 2.7 


3-@0.50 


yt _.3 
92.30 Slot ; ° 


60 W x 8 D, 1 50K | CT9EP503-ND CT9EW503-ND CT9EX503-ND 1.87 1.75 1.58 134 1.21 
1071 96 100K | CT9EP104-ND | CT9EW104-ND CT9EX104-ND 1.87 1.75 1.58 134 1.21 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Model CT20 


20mm Rectangular 
Multi-Turn 


@ (3) FEATURES: Lead-free soldering * Cadmium-free * General use 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C 
CW SHAFT Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 
Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 12 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is 


greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


ROTATION 


CT20EP - Side Adjustment MECHANICAL: Mechanical Turn: 15 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action 
Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2000 (A R/R < + (0.50 +3%); 5000 ~ 5MO (A R/R < + (0.50 +2%) Minimum Terminal Strength: 
8 QN (917gf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
3 Resistance Digi-Key Price Each 
g (Q) Part No. 1 10 100 500 1,000 
° 1K CT20EP102-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
71.50 3 2K CT20EP202-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
and | | = 5K CT20EP502-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
4g 390.50+I I x 10K CT20EP103-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
ae 4 20K CT20EP203-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
is] 50K CT20EP503-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
100K CT20EP104-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1926 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FNS Trimmer Potentiometers 


te & 


SERIES 3302 — 2mm SMD, 
Trimming Potentiometer 
3302W, X 


3 Terminals for Automatic Trimming Adjustment Low Profile 


Owiper 
COWOYWWVVV-@ Cw 


Clockwise —» 


Dimensions in mm 


Suggested PWB 
layout 


1.45 


Feature: * Single-Turn Cermet / Open Frame Res. | Digi-K Digi-K 
Characteristics: » Resistance Tolerance: +25% a ae ae Bai HS 
standard » Contact Resistance Variation: 5% = = 
maximum ¢ Resolution: Infinite * Adjustment 2K 3302W-202E.L-ND _ 
Angle: 260° +20° + Power Rating (50VDC 5K | 3302W-S02ECIC-ND@ | 3302X-502ECIC-ND 
ieee pa STaAnettiie CHOrILIGnE 10K | 3302W-103ECIC-ND@ | 3302x-103ECIC-ND 
2250ppm/°C * TRS maximum: 5% 20K | 3302W-203EXIO-ND | 3302X-203EC-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
3302W Add “CT-ND” 5 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3302X Add “CT-ND” A5 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
@ RoHS Compliant 


NEW! SERIES 3312J — 2mm Square DigiReel” 


SERIES 3303 — 

3mm SMD, 

Trimming Potentiometer 
Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +25% standard 

* Contact Resistance Variation: 5% maximum 

¢ Resolution: Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° 
¢ Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.15W 

¢ Temperature Range: -40°C ~ 125°C 

¢ Temperature Coefficient: +250ppm/°C 

¢ TRS maximum: +5% 


ccw 


3303C —3-Terminal Both 


Sides Adjust Soldering 3-Term 


62 


Pe 


Oiioat 


Clockwise —» 


CW 


Dimensions in mm 


3303W, X — Open Frame for Reflow 


inal Low Profile 


SMD Trimming Potentiometer 
Suggested Suggested 
Features: * Single-Turn / Sealed Characteristics: » Resistance , PWB layout PWB layout 
Tolerance: +20% © Resolution: Infinite * Operating Temperature Wiper 
Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C ccw CW aay ea ae 
© Mechanical Stop: 285° nominal Clockwise > Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
Dimensions in mm fii blo eey 500 - _ 3303X-501ECIC1-ND 
10 | 3312J-1-100E-IL-ND ok = $303W-502EDIE-ND® = 
20 = | 3312J-1-200E0L-ND 10K = 3303W-103ELID-ND = 
50 3312J-1-500EL-ND 
100 | 3312J-1-101E00-ND 20K = 3303W-203ELI1-ND® = 
200 | 3312J-1-201EC]C1-ND 50K 3303C-503ECIC-ND Bie me 
500 | 3312J-1-501EL-ND e ae! 
1K 3312J-1-102E_IC-ND 100K = 3303W-104ELILJ-ND 3303X-104ELILJ-ND 
2K =| 3312J-1-202E0L-ND ee z | = 
5K 3312J-1-502ECICI-ND 200K 3303W-204ECT-ND 
10K | 3312J-1-103EDL-ND 1M 3303C-105ELLJ-ND _ — 
20K | 3312J-1-203EL-ND 
50K | 3312J-1-503ELL-ND 
100K | 3312J-1-104EO1-ND Cut Tape Tapejand|Reel 
200K | 3312J-1-204E0L-ND Pricing Pricing 
500K | 3312J-1-504ELL-ND Series | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,000 
1M | 3312J-1-105EL-ND 
3303C Add “CT’-ND 45 3.75 34.50 | Add “TR’-ND 225.00/M 
Cut Tape Tape and Reel 3303W | Add “CT’-ND 26 2.13 19.55 | Add “TR’-ND 127.50/M 
Pricing Pricing 3303X | Add “CT’-ND 26 2.13 19.55 | Add “TR"-ND 127.50/M 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 500 RoHS Compliant 
3312d Add “CT-ND” 2.52 21.60 187.20 Add “TR-ND” 587.00 
SERIES TC33X — 3mm SMD 
SERIES TC73 — Digi®Reel’ | Trimming Potentiometer 
Surface Mount 3mm Single-Turn Characteristics: 
rt ¢ Resistance Tolerance: +25% standard »* Contact 
Top Adjust Carbon Resistance Variation: 5% maximum» Resolution: Wiper 
istics: Wiper Essentially Infinite »* Adjustment Angle: 260° +20° * Power 
Characteristics: pI Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.1W » Temperature CCW V cw 
Resistance Tolerance: +30% © Adjustment Angle: 260° © Power Rating: 05W CCW CW Range: -40°C ~ 120°C »* Temperature Coefficient: Clockwise 
¢ Temperature Range: - 25°C ~ 85°C ¢ Temperature Coefficient: +250 ppm/°C Clockwise > +250ppm/°C 
¢ Rotational Life: 20 turns © Rotational Torque: 10-150g-cm maximum 
Dimensions in mm Res. Digi-Key 
Dimensions in mm Res. | Digi-Key (Q) Part No. 
(Qa) || Gena 100 TC33X-101ELL-ND 
500 | TC73X-501ELIL-ND® 1K TC33X-102ENO-ND 
1K | TC73X-102ELILI-ND® 2k TC33X-202EL0-NDe 
2K TC73X-202EL1L-ND® 5K TC33X-502ELID-ND® 
5K | TC73X-502EI-ND® 10K TC33X-103ED-ND® 
10K | TC73X-103EL-ND® 50K TC33X-503ELILJ-ND@ 
20K | TC73X-203EL1-ND 100K TC33X-104E(JL-ND 
Cut Tape Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Pricing Pricing Pricing Pricing 
Series | PartNo. 1 10 100 Part No. 2,000 Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 
TC73X Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 Add “TR-ND” 100.00/M TC33X | Add “CT’-ND 20 1.65 14.40 | Add “TR’-ND 90.00/M 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Reel* 


FNS Trimmer Potentiometers 


SERIES 3223 — Wiper Digi@Reel” 
paren: ae 
Clockwise —»> 


Surface Mount 
3mm Multi-Turn (11) 
Cermet/ Industrial/Sealed 


Features: 


* Surface Mount 3mm Square/Multi-turn Cermet/Industrial/Sealed * Sealed to withstand standard 
board wash processing * Pick and place centering design for automated placement compatibility * Flush 
adjustment screw * Top and side adjust 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +20% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 30 maximum 
(whichever is greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 30 maximum (whichever is greater) 
¢ Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: 500VDC, 100MQ minimum »¢ Adjustment 
Angle: 11 turns nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.125W, 150°C = OW * Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C »* Temperature Coeffic' : +100ppm/°C_ ¢ Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1% 
* Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% *Load Life (@ 70°C Rated Power 1000 Hours): CRV 40 or 4% 
(whichever is greater) * Rotational Cycling: 200 cycles, CRV 40 or 4% (whichever is greater) * Thermal 
Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +2% 


Dim. in mm 


ADJUSTMENT SLOT 
0.38 WIDE X 0.30 DEEP 


ADJUSTMENT SLOT 
0.38 WIDE X 0.30 DEEP 


“41.97 
t 


Adjust slot 
0.38 Wide 
x 0.30 Deep 


Digi-Key 

Part No. 

3223J-1-100EL-ND@ 
3223J-1-200EL-ND@ 
3223J-1-500EL1-ND@ 
3223J-1-101EL-ND@ 
3223J-1-201EL-ND@ 
3223J-1-501EL-ND® 
3223J-1-102EL-ND@ 
3223J-1-202EL1-ND@ 
3223J-1-502EL1-ND@ 
3223J-1-103ELIL-ND® 
3223J-1-203EL-ND@ 
3223J-1-503EL-ND@ 
3223J-1-104EL-ND@ 
3223J-1-204EL-ND@ 
3223J-1-504ELIL1-ND® 
3223J-1-105EL-ND@ 
3223J-1-205EL-ND@ 


Digi-Key 

Part No. 

3223W-1-100ELI_1-ND@ 
3223W-1-200EL-ND 
3223W-1-500ELI_1-ND@ 
3223W-1-101ELL-ND® 
3223W-1-201ELI_1-ND@ 
3223W-1-501ELJ_1-ND@ 
3223W-1-102ELL-ND® 
3223W-1-202ELI_1-ND@ 
3223W-1-502EL-ND® 
3223W-1-103EL_1-ND@ 
3223W-1-203ELL-ND® 
3223W-1-503ELL-ND@ 
3223W-1-104EL_1-ND@ 
3223W-1-204ELL-ND@ 
3223W-1-504ELI_1-ND@ 
3223W-1-105ELIL-ND® 
3223W-1-205ELJ_1-ND 


Res. | Digi-Key 
(0) | Part No. 
10 | 3223G-1-100EL1-ND@ 
20 | 3223G-1-200EDL-ND@ 
50 | 3223G-1-500EDL-ND® 
100 | 3223G-1-101EL-ND@ 
200 | 3223G-1-201EDL-ND® 
500 | 3223G-1-501EDL-ND® 
1K | 3223G-1-102E0LD-ND@ 
2K | 3223G-1-202EDL-ND® 
5K | 3223G-1-502E0L-ND@ 
10K | 3223G-1-103EDL-ND® 
20K | 3223G-1-203EDL-ND@ 
50K | 3223G-1-503EDL-ND® 
100K | 3223G-1-104EL-ND® 
200K | 3223G-1-204EL-ND® 
500K | 3223G-1-504EL1-ND® 
1M | 3223G-1-105EL1-ND@ 
2M _ | 3223G-1-205ED-ND® 


SERIES 3313 — 3mm Wiper 
Trimming Potentiometer cond-yrhnr oo" 


Clockwise —»> 
Feature: ¢ Surface Mount 3mm Square Single-Turn Cermet/Sealed 
Characteristics: « Resistance Tolerance: +20% standard * End Resistance: 1% or 30 maximum 
(whichever is greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 30 «Insulation Resistance: 500VDC, 
100MQ minimum ¢ Adjustment Angle: 220° nominal ¢ Dielectric Strength: Sea level: 500VAC; 70,000 
Feet: 350VAC_ * Power Rating (200V max.): 70°C = 0.125W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 
125°C * Temperature Coefficient: <1000 +150ppm/°C; >1000 +100ppm/°C 


3313J and 3313X 


Dim. in mm 


Recommended 
Land Pattern 


Ons Pr 


U |, 


Recommended 
Land Pattern 


il_fi 


le +[2.39 


Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. 
3313S-1-100EL-ND@ = 
3313S-1-200EL-ND@ = 
3313S-1-500EL-ND@ = 
3313S-1-101EL-ND@ = 
3313S-1-201EL-ND@ = 
3313S-1-501EL-ND@ = 
3313S-102E.L1-ND = 
3313S-1-202EL-ND@ 
3313S-1-502EL1-ND@ 
3313S-103ELL1-ND 


Resolution | Digi-Key 
(0) Part No. 


10 3313J-1-100EL-ND@ 
20 3313J-1-200EL1-ND@ 
50 3313J-1-500ELL-ND@ 
100 3313J-101EDL-ND@ 
200 3313J-201EL-ND@ 
500 3313J-501ELL-ND@ 
1K 3313J-102EL-ND@ 
2K 3313J-202ELL-ND@ 
5K 3313J-502EL-ND@ 
10K 3313J-103ELL-ND@ 
20K 3313J-203EL-ND@ 
50K 3313J-503ELL-ND@ 
100K = |3313J-104EDL-ND® 
200K —- | 3313J-1-204ELL-ND® 
500K =| 3313J-1-504ELL-ND® 
MEG =| 3313J-1-105EL-ND® 
2MEG | 3313J-1-205EL1L1-ND® 


3313X-502EL-ND@ 
3313X-103ELL-ND@ 
3313S-203E.L1-ND 3313X-203ELL-ND@ 
3313S-1-503EL-ND@ 3313X-503ELL-ND@ 
3313S-1-104EL-ND® = 
3313S-1-204EL1-ND@ = 
3313S-1-504EL1-ND® = 
3313S-105ELL-ND@ = 
3313S-1-205EL-ND@ = 


Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 200 1,000 
3313J/3313J-1 | Add “CT”-ND 1.80 15.00 138.00 | Add “TR”-ND _ 900.00 
3313S/3313S-1 | Add “CT”-ND 1.98 16.50 151.80 | Add “TR’-ND 244.20 = 
3313X Add “CT”-ND 1.86 15.50 142.60 | Add “TR”-ND - 992.00 
@ RoHS Compliant 
SERIES 3364 — @wee  Digi@Reel” 


SMD 4mm sao CS Wenn 
Square/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Open Frame 


3364W and X 


1.40 


Clockwise > 


Dim. in mm 


cross slot 


Cross-slot rotor designs suitable for automatic Res. Digi-Key Digi-Key 
adjustment equipment. Supplied in 12mm (0) Part No. Part No. 
embossed tape and compatible with automatic 500 3364W-501ECIU-ND® 3364X-501ECIC-ND 
pick-and-place assembly equipment. Rear adjust 1K 3364W-102ECIC-ND® 3364X-102EC IC -ND 
versions available. 2K 3364W-202ECIC-ND 3364X-202ECI-ND 
Characteristics: * Resistance Tolerance: 5K 3364W-502EDL-ND 3364X-502ELL-ND 


3364W-103EL-ND® 
3364W -203EDL-ND® 


3364X-103ELL-ND@ 
3364X-203EL-ND 
3364X-503ELL-ND@ 
3364X-104ELL-ND 
3364X-204ELL1-ND 
3364X-504ELL-ND 


+25% standard * Adjustment Angle: 260° +20° 10K 
© Power Rating (50V maximum): 70°C = 0.2W 20K 
* Temperature Range: -40°C ~ 100°C 50K 3364W-503ED_-ND® 
Temperature Coefficient: +250ppm/°C * Load 100K 3364W-104ELIL-ND® 
Life: 1,000 hours 0.2W @ 70°C (5% ATR) 200K 3364W-204EL-ND 
* Rotational Life: 20 cycles (15% ATR) * Torque: 500K 3364W-504ELL-ND 


20 ~ 200g-cm. * Mechanical Angle: Continuous iM 3364W-105E-ND 3364X-105E-ND 
Cut Tape Tape and Reel 
Pricing Pricing Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 500 Series Part No. a 100 Part No. 1,000 
3223G/3223U/3223W Add “CT”-ND 3.85 33.00 286.00 | Add “TR”-ND 896.50 3364W/3364X Add “CT’-ND 4.23 56.55 Add “TR”-ND 321.00 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


SERIES 3314 — 4mm Square/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Sealed 


Features: 


* Compatible with all surface mount soldering processes (Except for 3314H Series) * Very low CRV — 1% * Standoffs facilitate boardwashing and mechanical stability 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +20% standard «Insulation Resistance: 500VDC 100MQ minimum « Adjustment Angle: 210° nominal » Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1% »* Power Rating (300V 
maximum): 70°C = 0.25W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: (@ 70°C Rated Power 1,000 hours) TRS +3% » Rotational Life: 100 cycles 
TRS +3% »* Mechanical Angle: 240° nominal * Torque: 180g-cm. typical * Stop Strength: 300g-cm. typical 


By,a 
OHO) 


Adj. Slot 2.44 Long x 


.51 Wide x .56 Deep 


4.50 


| 


‘Adj. Slot 2.44 Long x 


alk 16. 
Standoff 


.51 Wide x .56 Deep 


Adj. Slot 2.41 Long 


x .51 Wide 


x .60 Deep 
2.54 


|+.76 - 2 Ples. 


15 _| 
Standoff 


s2rt rl 
Uy) 


1.05 


t 
fs 


th75 


1.2 - 2 Ples. 


3314H 


= 4.50_. 
Sn Tt 4 


i@pReel* 


Wiper 
ccwa 3) CW 


Clockwise——= 


Dim. in mm 


5.00-Outside 
when pins are 
parallel 


! 


BA 


IS 


eat) 


2.55 


Typ. 


= 
r 4.00 zl 


ADJ. SLOT-2.45 LONG 
X 0.51 WIDE 
X 0.51 DEEP 


ADJ. SLOT-2.45 LONG 


X 0.51 WIDE 
X 0.51 DEEP 


Adj. slot 2.41 Long 
x .51 Wide 
x .51 Deep 


tor ae 


t 
3.48 


He) 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 3314G-1-100EILI-ND@ 3314H-1-100-ND@ 3314J-1-100EL-ND® 3314R-1-100EIL-ND® 3314S-1-100EL-ND® 33142Z-1-100ELILI-ND® 
20 3314G-1-200E_IL-ND@ 3314H-1-200-ND@ 3314J-1-200EL-ND® 3314R-1-200EIL-ND® 3314S-1-200EL-ND® 3314Z-1-200ELILI-ND@ 
50 3314G-1-500E_IL-ND@ 3314H-1-500-ND@$ 3314J-1-500EL-ND® 3314R-1-500ELL-ND® 3314S-1-500EL-ND® 33142Z-1-500EL-ND@ 
100 | 3314G-101EDL-ND® 3314H-1-101-ND@$ 3314J-101ED0-ND® 3314R-1-101EDL-ND® 3314S-3-101EO-ND® 3314Z-101EDL-ND® 
200 | 3314G-201ELILI-ND@ 3314H-1-201-ND@ 3314J-201EDL-ND® 3314R-1-201ELL-ND® 3314S-3-201ED-ND® 3314Z-201EDL-ND® 
500 | 3314G-501ELILI-ND@ = 3314J-501EDL-ND® 3314R-1-501ELL-ND® 3314S-3-501EL-ND® 33142-501EDL-ND 
1K 3314G-102ELI-ND® 3314H-1-102-ND@$ 3314J-102ED-ND® 3314R-1-102EL-ND® 3314S-3-102EO-ND® 33142-102EDL-ND 
2K 3314G-202ELI-ND® 3314H-1-202-ND@$ 3314J-202E0-ND® 3314R-1-202E_IL-ND@ 3314S-3-202ECT-ND® 33142Z-202EL1-ND® 
5K 3314G-502EL-ND@ 3314H-1-502-ND@$ 3314J-502ELL-ND® 3314R-1-502ELL-ND® 3314S-3-502ELD-ND® 3314Z-502EDL-ND® 
10K | 3314G-103EL-ND@ 3314H-1-103-ND@ 3314J-103ELLD-ND® 3314R-1-103ELL-ND® 3314S-3-103ED-ND® 3314Z-103EDL-ND® 
20K | 3314G-203EDL1-ND® 3314H-1-203-ND@$ 3314J-203ELD-ND® 3314R-1-203EL-ND® 3314S-3-203ELD-ND® 3314Z-203EL-ND® 
25K | 3314G-253EL1-ND® I 3314J-253EL-ND@ = 3314S-3-253E.-ND® 33142-253EDL-ND 
50K | 3314G-503EL1-ND® 3314H-1-503-ND@ 3314J-503ELL-ND® 3314R-1-503ELIL-ND® 3314S-3-503ECT-ND@ 3314Z-503ELL-ND® 
100K | 3314G-104EL-ND@ 3314H-1-104-ND@ 3314J-104EDD-ND® 3314R-1-104ELL-ND® 3314S-3-104EL-ND® 3314Z-104EDL-ND® 
200K | 3314G-204EDLI-ND@ 3314H-1-204-ND@$ 3314J-204EL-ND® 3314R-1-204EDL-ND® 3314S-3-204EL-ND® 3314Z-204EDL-ND® 
250K | 3314G-254EL1-ND@ 3314H-1-254-ND@$ 3314J-254EL-ND® 3314R-1-254EL-ND® 3314S-3-254E1L-ND® 33142-254EDL-ND 
500K | 3314G-504ELI-ND@ 3314H-1-504-ND@$ 3314J-504ELL-ND@ 3314R-1-504EIL-ND® 3314S-3-504ELIL-ND® 33142-504EDL-ND® 
1M 3314G-105ELI-ND@ 3314H-1-105-ND@ 3314J-105ELL-ND® 3314R-1-105EIL-ND® 3314S-3-105EL-ND® 33142-105E0L-ND 
2M 3314G-205EL1-ND@ 3314H-1-205-ND@$ 3314J-205EL-ND® 3314R-1-205EL-ND@ 3314S-3-205EL-ND® 3314Z-205EDL-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel 
Pricing Pricing 
Series Part No. ‘il 5 10 50 100 Part No. 200 500 600 1,000 1,500 
3314G/3314G-1 Add “CT”-ND 1.95 9.00 16.50 = 156.00 Add “TR"-ND = 489.00 _ _ 900.00/M 
3314H-1$ — 1.65 _ 15.00 64.47 103.26 nl 
3314J/3314J-1 Add “CT”-ND 1.95 9.00 16.50 = 156.00 Add “TR”-ND. = 391.00 = _— 720.00/M 
3314R-1 Add “CT”-ND 2.28 10.50 19.25 =— 182.00 Add “TR”-ND _ 570.50 = 1050.00 _ 
3314S-1/3314S-3 Add “CT”-ND 2.15 9.90 18.15 = 171.60 Add “TR”-ND. 244.20 _ 649.20 _ =— 
33142Z/33142Z-1 Add “CT”-ND 2.15 9.90 18.15 _ 171.60 Add “TR”-ND. 244.20 _ 649.20 _ _ 


@ RoHS Compliant + Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OQURNS Trimmer Potentiometers 


B ine 
2) Wiper 
cow @ 3) cw 


SERIES 3214 — Surface 
Mount 4mm Square/Multi- Clackvise = 
Turn Cermet/Industrial/Sealed Digi@Reel° 


Features: * Sealed to withstand board wash processing ¢ Pick and place centering design, with flush 
adjustment ¢ Patent #5047746 advanced drive/wiper mechanism Characteristics: * Resistance 
Tolerance: +10% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.00 (whichever is greater) 
* Contact Resistance Variation: 3% or 30 maximum ° Resolution: Essentially Infinite * Insulation 
Resistance: 500VDC, 100MQ minimum « Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 minute) 
* Adjustment Angle: 5 turns nominal * Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°C »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C  * Humidity: MIL-STD 
202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ »* Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 
3% (whichever is greater) »* Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1% *Shock: 100G TRS +1%; VRS +1% 
¢ Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS 
+2%; VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum »* Weight: Approximately 
0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code » Solderability: Per MIL- 


STD-202, Method 208 * Wiper: Set at 50% nominal * Flammability: UL 94V-0 ee 
Dim. in mm 


pate =: 
1.2 


LF 


“ ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


Adjustment Slot 
0.6 Wide X 0.5 Deep 


Hi 


Q 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


SERIES 3224 — SMT 4mm Wiper 
Multi-Turn (11) Cermet er heen 
Clockwise —» 


DigiReel° 
Characteristics: 


Resistance Tolerance: +10% standard » Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 (whichever is greater) * Contact 
Resistance Variation: 1% or 30 maximum « Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: 500VDC, 100MO 
minimum « Dielectric Strength: Sea Level: GOOVAC (1 minute) Adjustment Angle: 11 turns nominal » Power Rating 
(300V maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW * Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ * Vibration: 20G TRS 41%, VRS +1% 
¢ Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% *Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 3% (whichever is 
greater) » Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, 
VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum * Weight: Approximately 0.01 oz. * Marking: 
Manufacturer's code, resistance code and date code 


Dim. in mm 


3224G — Side Adjust 


1.3-3 PLCS 


O15 i 
4 2.0 
t 


fos 
t 


T 
1.3-2 PLCS 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


O15 


tes 
a 


2.6 


Adjustment Slot 
0.6 Wide x 0.5 Deep 


1.3-2 pLos | st 
¢ 


1. 
0.8-2 PLCS 7 
qi 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


Digi-Key 
(Q) | Part No. 


Digi-Key 
Part No. Part No. 


Digi-Key Digi-Key 


Part No. 


Res. | Digi-Key 
(Q) | Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


10 | 3214G-1-100E0-ND 
20 | 3214G-1-200E-ND 


3214J-1-100EDD-ND 3214W-1-100ELL1-ND 
3214J-1-200E-ND — 


3214X-1-100E.L-ND 
3214X-1-200ELL1-ND 


50 | 3214G-1-500EL-ND 3214J-1-500ELD-ND 3214W-1-500ELI-ND | 3214X-1-500ELJL1-ND 
100 | 3214G-1-101E.-ND 3214J-101ED-ND 3214W-101ELDL-ND 3214X-1-101ELL-ND 
200 | 3214G-1-201E.-ND 3214J-201ED-ND 3214W-201ELL-ND 3214X-1-201E.L-ND 
500 | 3214G-1-501ED.-ND 3214J-501EDL-ND 3214W-501ELL-ND 3214X-1-501ELL-ND 
1K | 3214G-1-102E00-ND 3214J-102E-ND 3214W-102ELL-ND 3214X-1-102E0-ND 


2K = | 3214G-1-202E0L-ND 
5K | 3214G-1-502E0L-ND 


3214J-202E-ND 
3214J-502EL-ND 


3214W-202E0-ND 


O 3214X-1-202E.L-ND 
3214W-502EL-ND 
Oo 


3214X-1-502E.L1-ND 


10K | 3214G-1-103E.-ND 3214J-103E-ND 3214W-103EL-ND 3214X-1-103EL-ND 
20K | 3214G-1-203EL-ND 3214J-203E-ND 3214W-203ELD-ND 3214X-1-203E.L-ND 
50K | 3214G-1-503EL-ND 3214J-503E.-ND 3214W-503ELL-ND 3214X-1-503ELL-ND 
100K | 3214G-1-104E.0-ND 3214J-104ED-ND 3214W-104ELL0-ND 3214X-1-104E.L1-ND 
200K | 3214G-1-204EL-ND 3214J-1-204ELL1-ND 3214W-1-204EL-ND | 3214X-1-204ED0-ND 
500K | 3214G-1-504EL-ND 3214J-1-504ED0-ND 3214W-1-504ELL-ND | 3214X-1-504E0-ND 


1M | 3214G-1-105EQL-ND 3214J-1-105E-ND 3214W-1-105EDL-ND | 3214X-1-105E-ND 


10 |3224G-1-100EDI-ND 
20 |3224G-1-200ELL1-ND 
50 |3224G-1-500ELL1-ND 


3224J-1-100ELL1-ND = 
3224J-1-200ELL1-ND l= 


oO 3224X-1-100EL.L-ND 
4 
3224J-1-500EL1L1-ND l= 
oO 
oO 


3224X-1-200EL1L1-ND 
3224X-1-500EL1L1-ND 


100 |3224G-1-101E.L-ND 3224J-1-101EL-ND 3224W-1-101ED-ND 3224X-1-101E.Z-ND 
200 | 3224G-1-201ELL1-ND 3224J-1-201EL1-ND 3224W-1-201ED.-ND 3224X-1-201EL-ND 
500 | 3224G-1-501ELL1-ND 3224J-1-501ELL-ND 3224W-1-501EL-ND 3224X-1-501ELL-ND 


1K |3224G-1-102E.1-ND 
2K |3224G-1-202ED-ND 
5K |3224G-1-502E0.-ND 


3224J-102EL-ND 
3224J-202EL-ND 
3224J-502EL-ND 


3224W-1-102E.-ND 
3224W-202EL_-ND 
3224W-502EL.-ND 


3224X-1-102EL.L-ND 
3224X-1-202EL.L1-ND 
3224X-1-502E.L1-ND 


10K |3224G-1-103E.L-ND 3224J-103EDL-ND 3224W-103EL.-ND 3224X-1-103EL.L-ND 
20K | 3224G-1-203EL_.-ND 3224J-203EL1-ND 3224W-203EL.-ND 3224X-1-203EL.L-ND 
50K | 3224G-1-503EL_.-ND 3224J-503EL-ND 3224W-1-503E.-ND 3224X-1-503ELL1-ND 


100K} 3224G-1-104E.11-ND 
200K] 3224G-1-204ELJ_.-ND 
500K] 3224G-1-504ELJ_-ND 
1M |3224G-1-105E.L-ND 


3224J-1-104EL1-ND 3224W-1-104E-ND 
3224J-1-204EL-ND r= 
3224J-1-504E.L-ND E= 
3224J-1-105EL1-ND FS 


3224X-1-104E.L1-ND 
3224X-1-204E.1L1-ND 
3224X-1-504EL1L1-ND 
3224X-1-105ELL1-ND 


2M_ | 3214G-1-205EIO-ND | 3214J-1-205ECIC-ND | 3214W-1-205ECIC-ND | 3214X-1-205ECIC-ND 2M |3224G-1-205EDIC-ND _|3224J-1-205EDIC/-ND_—|— 3224X-1-205EDICI-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 

Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 200 250 400 500 Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 200 250 400 500 

3214G |Add “CT’-ND 2.76 23.00 211.60 | Add “TR’-ND _ - - 750.00 3224G | Add“CT’-ND 4.47 37.25 342.70 | Add “TR”-ND _ - _ 1214.50 

3214) |Add “CT’-ND 3.22 27.60 239.20 | Add “TR”-ND _ _ _ 750.00 3224) | Add “CT’-ND 5.22 44.70 387.40 | Add “TR”-ND _ _ _ 1214.50 

3214W |Add “CT’-ND 3.22 27.60 239.20 | Add “TR’-ND _ 414.00 _ 750.00 3224W | Add “CT’-ND 5.22 44.70 387.40 | Add “TR”-ND = 670.50 — 1214.50 

3214X |Add “CT’-ND 2.76 23.00 211.60 |Add “TR’-ND 331.20 = 600.00 =_ 3224X | Add“CT’-ND 4.47 37.25 342.70 |Add “TR’-ND 536.40 _ 971.60 =— 


DigiReel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FNS Trimmer Potentiometers 


te & 


SERIES 3306 — 6mm Round/Single-Turn Wiper 
Cermet/Industrial/Open Frame seen hee 


Characteristics: * Cross slot rotor design suitable for automatic adjustment Clockwise——> 
equipment. * Board retention feature. * Dust resistant/splash resistant cover. 

* Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% standard Adjustment Angle: 215° nominal Power Rating (100 
volts maximum): 70°C — 0.2 watt Temperature Range: -25°C ~ 100°C Temperature Coefficient: +250ppm/°C Load Life: 
1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR) Torque (Operating): 4.5 oz-inch maximum Stop Strength: 6.5 oz-inch minimum 


Suggested PCB Layout 
99 Dia. 
3 Ples. 


Dim. in mm 


Mounting 


Surface a 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Mounting 
Surface 
2.49}-=| 


3306P 


Mounting 
Surface \' 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(0) Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 3306F-101-ND@ 3306K-101-ND 3306P-101-ND® 3306W-101-ND@ 
200 3306F-201-ND® 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND 
500 3306F-501-ND@ 3306K-501-ND 3306P-501-ND® 3306W-501-ND 

1K 3306F-102-ND® 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 

2K 3306F-202-ND@ 3306K-202-ND@ 3306P-202-ND@ 3306W-202-ND@ 

5K 3306F-502-ND® 3306K-502-ND® 3306P-502-ND® 3306W-502-ND® 
10K 3306F-103-ND® 3306K-103-ND 3306P-103-ND® 3306W-103-ND® 
20K 3306F-203-ND® 3306K-203-ND 3306P-203-ND® 3306W-203-ND@ 
50K 3306F-503-ND® 3306K-503-ND® 3306P-503-ND® 3306W-503-ND® 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND®@ 3306W-104-ND@ 
200K 3306F-204-ND® 3306K-204-ND® 3306P-204-ND® 3306W-204-ND® 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND® 3306P-504-ND@ 3306W-504-ND@ 
1M 3306F-105-ND® 3306K-105-ND 3306P-105-ND® 3306W-105-ND 

Pricing 
Series 1 10 100 
3306F / 306K / 3306P / 3306W wal 5.30 49.50 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3318 — 6mm Square/ 
Single-Turn/Carbon/Open Frame 


Characteristics: * Resistance 
Tolerance: +30% »* Contact Resistance 
Variation: 10% maximum * Resolution: 
Infinite »* Adjustment Angle: 210° +20° 
¢ Power Rating: 100-500KQ = 50V; 
>500KQ = 25V; 50°C = 0.1W * Temperature Range: -25°C ~ 100°C 


3318F — 
Top Adjust 


‘Wiper 
ccw CW 


Clockwise —> 


¢ Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C 
Res. Digi-Key Pricing 
Series (Q) Part No. 1 10 100 
500 | 3318F-501-ND@ 34 «22.44 ‘10.69 
1.0K | 3318F-102-ND@ 35 210 14.63 
2.0K | 3318F-202-ND@ 34 2.44 10.69 : F 
3318F | 5.0K | 3318F-502-ND@ 35 210 1463| | Side Adjust 
10K | 3318F-103-ND@ 35 210 14.63 55.5 
20K | 3318F-203-ND@ 35 210 14.63 
1.0M_|_3318F-105-ND¢@ 35 210 14.63 , 
10K | 3318K-103-ND 34 «2.44 ‘10.69 Hay t | are 
3318K | 5.0K | 3318K-502-ND@ 35 210 14.63 ww le 
1.0M | 3318K-105-ND@ 35 210 14.63 ( ) tao 2.50 2.50 
Ss 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3260 — 1/4"(6.35mm) Square/Multiturn 
(11) Wirewound/Industrial/Sealed 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ 
minimum * Adjustment Angle: 11 turns nominal ¢ Power Rating: 85°C = 0.25W; 150°C = OW 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C. »* Temperature Coefficient: 70ppm/°C *Load Life: 1,000 
hours 0.25W @ 85°C (2% DTR; ENR, 5000) «Rotational Life: 200 cycles (2% DTR; ENR, 5000) 
Torque: 3.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


Pricing 
Series 1 10 50 
3260H 28.52 259.25 1114.78 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3262 — 1/4" (6.35mm) Square/ 
Multiturn (12) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: SOOVDC 1,000MOQ minimum « Effective Travel: 12 
turns nominal ¢ Power Rating: (300 volts maximum) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt * Temperature Range: 65°C 
~ 150°C © Temperature Coefficient: +100ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 
30, whichever is greater) © Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) © Torque: 3.0 
oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


mar ee 
cowl cw 


Clockwise ——> 


Dim. in mm 


6.35 


Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
51 Wide x 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
20 _ 3262W-200LF-ND@ _— 
50 _ 3262W-500-ND: = 
100 _— 3262W-101LF-ND@ 3262X-101LF-ND® 
200 _ 3262W-201LF-ND® = 
500 = 3262W-501LF-ND@ 3262X-501LF-ND® 
1K 3262P-102-NDt 3262W-102LF-ND® 3262X-102LF-ND® 
2K = 3262W-202LF-ND@ _— 
5K 3262P-502LF-ND@ 3262W-502-ND: 3262X-502-NDt 
10K 3262P-103LF-ND® 3262W-103LF-ND® 3262X-103LF-ND@ 
20K =— 3262W-203LF-ND@ 3262X-203LF-ND® 
25K = 3262W-253LF-ND® 3262X-253LF-ND® 
50K 3262P-503LF-ND@ 3262W-503-ND: — 
100K 3262P-104LF-ND® 3262W-104LF-ND® 3262X-104LF-ND® 
200K 3262P-204-ND 3262W-204LF-ND@ _— 
250K _ 3262W-254LF-ND® = 
500K 3262P-504-ND 3262W-504-NDt 3262X-504LF-ND® 
1M 3262P-105-NDt 3262W-105-ND- 3262X-105LF-ND@ 
Pricing 
Series 1 10 50 
3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


SERIES 3266 — 1/4" (6.35mm) Square/ 
Multiturn (12) Cermet/Industrial/Sealed 


* Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ 
minimum « Effective Travel: 12 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): 
70°C - 0.25 watt; 150°C - 0 watt * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load 
Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, 
whichever is greater) * Torque: 3.0 oz-in. maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


Wiper 
CCW! CW 


Clockwise——= 


Dim. in mm Res. | Digi-Key 


(0) Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


50 6.35 Typ. 


Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
O-}— 51 Wide x 
.51 Deep 


| | F102 


.38 Min. 
1 


1123) 
[ [EE 48 dia 


Wiper 
ccwd or ee 3) CW 


10 3266W-100LF-ND@ 
20 3266W-200LF-ND@ 
50 3266W-500LF-ND® 


100 3266W-101LF-ND@ 
200 3266W-201LF-ND@ 
500 3266W-501LF-ND@ 


1K 3266W-102LF-ND@ 
2K 3266W-202LF-ND® 
5K 3266W-502LF-ND@ 


3266X-100LF-ND® 
3266X-200LF-ND® 
3266X-5O0LF-ND® 
3266X-101LF-ND® 
3266X-201-NDt 

3266X-501LF-ND® 
3266X-102LF-ND@ 
3266X-202LF-ND@ 
3266X-502LF-ND® 


Clockwise——> 

Res. Digi-Key Nominal Resolution 
(0) Part No. (Percent) 

100 | 3260H-101-ND 1.00 

200 3260H-201-ND® 0.94 

500 3260H-501-ND® 0.58 

1K 3260H-102-ND 0.50 

2K 3260H-202-ND® 0.45 

10K 3260H-103-ND® 0.29 

20K 3260H-203-ND® 0.28 


Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
-51 Wide x 
.51 Deep 


-41 Dia. 


10K | 3266W-103LF-ND® 3266X-103LF-ND® 
20K | 3266W-203LF-ND@ 3266X-203LF-ND® 
25K | 3266W-253LF-ND® 3266X-253-NDt 
50K | 3266W-503LF-ND@ 3266X-503LF-ND@ 
100K | 3266W-104LF-ND® 3266X-104LF-ND@ 
200K | 3266W-204LF-ND® 3266X-204LF-ND@ 
250K | 3266W-254LF-ND® 3266X-254-NDt 
500K | 3266W-504LF-ND® 3266X-504-NDt 
1M 3266W-105LF-ND® 3266X-105-NDt 
Pricing 
Series u 10 50 
3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 
@ RoHS Compliant 


+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


Dim. inmm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1931 


B 


INC. 


SERIES 3269 — 1/4” (6.35mm) Square 


SMD Trimming Potentiometer 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard »* Contact Resistance Variation: 3.0% or 30 
maximum ¢ Resolution: Infinite * Insulation Resistance: 500VDC; 1,000MOQ minimum ° Effective Travel: 
12 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW * Temperature Range: 
-65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 0.25W @ 85°C (3% ATR; 
3% or 30, whichever is greater, CRV) ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 3% or 30, whichever is greater, 
CRV) ¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


3269P 


686] 


1.02-3 PLCS 


[e+] 2.54-3 PLCS 


ADJ. SLOT: 
@ 1.78 X .51 WIDE 
X .51 DEEP. 


o 464 


SURNS Trimmer Potentiometers 


Dim. in mm 


F 
1.02 


EN 


5.21 


t 


1.52 


7.44 


| 


|= + 2.20-3 PLCS 


+o 
2.54|. |. 2.54 


|++|2.29-3 PLCS 


1.19 Typ. 


1.19 Typ. 


+ 


Ly 
goo Typ. 


254b~ lesa 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) Part No. Part No. Part No. 

10 3269P-1-100LF-ND 3269W-1-100LF-ND 3269X-1-100LF-ND 

20 3269P-1-200LF-ND 3269W-1-200LF-ND 3269X-1-200LF-ND 

50 3269P-1-500LF-ND 3269W-1-500LF-ND 3269X-1-500LF-ND 
100 3269P-1-101LF-ND 3269W-1-101LF-ND 3269X-1-101LF-ND 
200 3269P-1-201LF-ND 3269W-1-201LF-ND 3269X-1-201LF-ND 
500 3269P-1-501LF-ND 3269W-1-501LF-ND 3269X-1-501LF-ND 

1K 3269P-1-102LF-ND 3269W-1-102LF-ND 3269X-1-102LF-ND 
2K 3269P-1-202LF-ND 3269W-1-202LF-ND 3269X-1-202LF-ND 
5K 3269P-1-502LF-ND 3269W-1-502LF-ND 3269X-1-502LF-ND 
10K 3269P-1-103LF-ND 3269W-1-103LF-ND 3269X-1-103LF-ND 
20K 3269P-1-203LF-ND 3269W-1-203LF-ND 3269X-1-203LF-ND 
25K 3269P-1-253LF-ND 3269W-1-253LF-ND 3269X-1-253LF-ND 
50K 3269P-1-503LF-ND 3269W-1-503LF-ND 3269X-1-503LF-ND 
100K 3269P-1-104LF-ND 3269W-1-104LF-ND 3269X-1-104LF-ND 
200K 3269P-1-204LF-ND 3269W-1-204LF-ND 3269X-1-204LF-ND 
250K 3269P-1-254LF-ND 3269W-1-254LF-ND 3269X-1-254LF-ND 
500K 3269P-1-504LF-ND 3269W-1-504LF-ND 3269X-1-504LF-ND 

1M 3269P-1-105LF-ND 3269W-1-105LF-ND 3269X-1-105LF-ND 

Pricing 
Series i 10 50 100 
3269P/3269W/3269X 4.43 40.25 173.00 277.08 


SERIES 3361 — 1/4" (6.35mm) Square SMD 


Single-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard 


¢ Insulation 


WIPER 


ccw Cw 
CLOCKWISE 


Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum + Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V 


maximum): 70°C = 0.50W; 125°C = OW »* Temperature Range: - 55°C ~ 125°C 


¢ Temperature 


Coefficient: +100ppm/°C_ * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 39, whichever 
is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) »* Mechanical 
Angle: 270° nominal ¢ Torque: 3.0 oz-in. maximum ¢ Stop Strength: 7.0 oz-in. minimum 


i 


|-2.77 Long 
0.64 Wide 
0.89 Deep 


2.77 Long 


5.21 
4.88 


io 0.46 


Leads to be 
coplanar 
within 0.10 


Dim. in mm 


0.38 


0.64 Wide + 
0.89 Deep 330 


© 2.29-3 Ples. 
(Bottom View) 


2.54 


(Bottom View) 


Leads to be 
coplanar 


I ean 0.10 
6.65 


3329H 


Adj. Slot 3.56 Long x 
64 Wide x 1.02 Deep 


.46 Dia. Typ. 


—" 
6.98 fas 


2.54 | 2: 


~ 


SERIES 3329 — 1/4" (6.35mm) 
Round/Single-Turn 


cow 


2) Wiper 
cw 


Clockwise ——= 


Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Adjustment Angle: 
240° nominal * Power Rating (300 volts maximum): 85°C = 0.5W; 150°C = OW » Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
* Temperature Coefficient: +100 ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3%) » Rotational 
Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 4%) * Mechanical Angle: 260° nominal »* Torque: 5.0 oz-inch maximum « Stop 
Strength: 5.0 oz-inch minimum 


Dim. in mm 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
50 | 3329H-500LF-ND@ | 3329P-500-NDt = _ = 
100 | 3329H-101-NDt 3329P-101-NDt 3329S-101-ND 3329W-101LF-ND® | 3329X-101LF-ND® 
200 | 3329H-201LF-ND@ | 3329P-201-NDt 3329S-201-ND _ 3329X-201-ND 
500 | 3329H-501LF-ND@® | 3329P-501-NDt 3329S-501-NDt _ 3329X-501-NDt 
1K | 3329H-102-NDt 3329P-102-NDt 3329S-102LF-ND@ | 3329W-102LF-ND@ | 3329X-102LF-ND® 
2K | 3329H-202LF-ND@ | 3329P-202LF-ND®@ | — 3329W-202-NDt 3329X-202LF-ND@ 
5K | 3329H-502LF-ND@ | 3329P-502LF-ND@ | 3329S-502-NDt = 3329X-502-NDt 
10K | 3329H-103LF-ND@® | 3329P-103LF-ND@® | 3329S-103-NDt 3329W-103LF-ND@ | 3329X-103LF-ND® 
20K | 3329H-203LF-ND@® | 3329P-203LF-ND@ | 3329S-203-NDt 3329W-203-NDt 3329X-203-NDt 
50K | 3329H-503LF-ND@ | 3329P-503LF-ND@ | 3329S-503LF-ND@ | 3329W-503LF-ND@ | 3329X-503-NDt 
100K | 3329H-104LF-ND@® | 3329P-104-NDt 3329S-104LF-ND@ | 3329W-104-NDt = 
200K | 3329H-204LF-ND® | 3329P-204-NDt 3329S-204-ND 3329W-204LF-ND@ | — 
500K | 3329H-504-NDt 3329P-504LF-ND® | 3329S-504-ND _ _— 
1M_ | 3329H-105-NDt 3329P-105LF-ND® | 3329S-105-ND 3329W-105-NDt _ 
Pricing 
Series 1 10 50 
3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
33298/3329W/3329X 3.14 28.50 122.55 


RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


Res. Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
10 3361P-1-100GLFLILI-ND@ 3361S-1-100GLFLJL-ND@ 
20 3361P-1-200GLFLIL-ND® 3361S-1-200GLFLIL-ND® 
50 3361P-1-500GLFLILI-ND@ 3361S-1-500GLFLIL-ND@ 
100 3361P-101GDL-NDt 3361S-101GD0-ND 
200 3361P-201GLFLIL-ND® 3361S-201GDL-NDt 
500 3361P-501GLIL-NDt 3361S-501GDL-NDt 
1K 3361P-102GLFLILI-ND® 3361S-102GDL-NDt 
2K 3361P-202GLFLILI-ND® 3361S-202GLFLIL-ND@ 
5K 3361P-502GLFLI_J-ND® 3361S-502GLL-NDt 
10K 3361P-103GNL-NDt 3361S-103G0-NDt 
20K 3361P-203GLFLILI-ND® 3361S-203GD-NDt 
25K 3361P-1-253GLFLILI-ND@ 3361S-1-253GLFLIL-ND® 
50K 3361P-503GLFLILI-ND® 3361S-503GLL-NDt 
100K 3361P-104GLFLILI-ND@ 3361S-104GDD-NDt 
200K 3361P-1-204GLFLILI-ND® 3361S-1-204GLFLIL-ND® 
250K 3361P-1-254GLFLILI-ND@ 3361S-1-254GLFLIL-ND@ 
500K 3361P-1-504GLFLILI-ND® 3361S-1-504GLFLIL-ND® 
1M 3361P-1-105GLFLILI-ND@ 3361S-1-105GLFLIL-ND@ 
2M 3361P-1-205GLFLILI-ND@ 3361S-1-205GLFLILI-ND® 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 
3361 P/3361P-1 Add “CT’-ND 1.02 9.25 44.40 | Add “TR’-ND = 486.00 
3361S/3361S-1 Add “CT’-ND 1.02 9.25 44.40 | Add “TR”-ND 324.00 = 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change 


C0-ND to LFOIL-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1932 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SERIES 3362 — 
1/4" (6.35mm) Square/Single-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


3362H, P, R, U (common dimensions) 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


.25 Typ. 
ca | 
3.84 


3362H 


90°+5° 


RBOURNS Trimmer Potentiometers 


3362M, W, X (common dimensions) 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


ag | 


Pin Marking 


Reversed for 


5.46] | 
2.54 


25 Typ. 


-46 Dia. 3 Ples. 


2.54 


pen veae 
cow cw 


3362P with Knob (common dimensions) 


871, 


ADJ. SLOT 


-— 4.0 LONG 


0.6 X WIDE 
1.0 x DEEP 


Lt 


a 


QO ® ® 


=] 9.93 
5.00f | 


Clockwise——= 


Dimensions in mm 


14.63 


47 


5.46 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 3362H-101LF-ND® 3362M-101LF-ND@® 3362P-101-NDt = 3362U-101-ND: 3362W-101-NDfT 3362X-101LF-ND@ = 

200 3362H-201LF-ND® 3362M-201-NDt 3362P-201-NDt 3362R-201-NDt 3362U-201LF-ND® 3362W-201LF-ND® 3362X-201LF-ND® = 

500 3362H-501LF-ND® 3362M-501-NDt 3362P-501-NDt 3362R-501LF-ND® 3362U-501-ND: 3362W-501LF-ND® 3362X-501LF-ND® = 

1K 3362H-102LF-ND® 3362M-102-NDt 3362P-102LF-ND® 3362R-102LF-ND® 3362U-102-ND: 3362W-102LF-ND® 3362X-102-NDt = 

2K 3362H-202LF-ND® 3362M-202LF-ND@ 3362P-202LF-ND® 3362R-202LF-ND® 3362U-202LF-ND® 3362W-202LF-ND® 3362X-202LF-ND@ 3362P-202TLF-ND® 
5K 3362H-502LF-ND® 3362M-502LF-ND® 3362P-502LF-ND® 3362R-502LF-ND® 3362U-502-ND: 3362W-502LF-ND® 3362X-502LF-ND@ 3362P-502TLF-ND® 
10K 3362H-103LF-ND® 3362M-103LF-ND@ 3362P-103LF-ND® 3362R-103LF-ND® 3362U-103LF-ND® 3362W-103-NDT 3362X-103LF-ND® 3362P-103TLF-ND@ 
20K 3362H-203LF-ND® 3362M-203-NDt 3362P-203LF-ND® 3362R-203LF-ND® 3362U-203LF-ND® 3362W-203LF-ND® 3362X-203-NDt 3362P-203TLF-ND@ 
25K 3362H-253LF-ND® 3362M-253LF-ND@ 3362P-253LF-ND® 3362R-253-ND 3362U-253LF-ND® 3362W-253LF-ND® 3362X-253LF-ND@ = 

50K 3362H-503LF-ND® 3362M-503LF-ND@ 3362P-503LF-ND® 3362R-503LF-ND® 3362U-503-ND: 3362W-503LF-ND® = 3362P-503TLF-ND® 
100K 3362H-104LF-ND® 3362M-104LF-ND® 3362P-104LF-ND® 3362R-104LF-ND® 3362U-104LF-ND® 3362W-104LF-ND® 3362X-104LF-ND@ = 
200K 3362H-204LF-ND® = 3362P-204LF-ND® 3362R-204LF-ND® 3362U-204LF-ND® 3362W-204LF-ND® 3362X-204-NDt = 
500K 3362H-504LF-ND® 3362M-504LF-ND@® 3362P-504LF-ND® 3362R-504LF-ND® 3362U-504-ND: 3362W-504-NDf 3362X-504-NDt = 

1M 3362H-105LF-ND® 3362M-105-NDt 3362P-105LF-ND® 3362R-105-ND 3362U-105LF-ND® 3362W-105-ND 3362X-105LF-ND@ = 


Features: ¢ Miniature package ¢ Rotor designed for automatic machine adjust interface * Multi- 
wire wiper to minimize CRV » Withstands harsh environments and immersion cleaning process 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard » Insulation Resistance: 500VDC 
1,000MQ minimum ¢ Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V max.): 70°C 
= 0.5W; 125°C = OW »¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C_ * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30 whichever is 


greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) 
¢ Mechanical Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-inch maximum »* Stop Strength: 7.0 
oz-inch minimum 


SERIES 3339 — 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn 
Cermet/Indusirial/Sealed 


Features: 
¢ Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size * Top and side adjust styles 


Clockwise ——= 


Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Effective Travel: 4 turns nominal « Power Rating 
(300 volts maximum): 85°C = 0.5W; 150°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Load Life: 
1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) ¢ Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is 


greater) * Torque: 3.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 5 1 
Dim. in mm 


Adj. Cross Slot 
2.54 Long x .64 Wide 


Pricing 
Series 1 10 50 
3362H / 3362M / 3362P / 3362R / 3362U / 3362W / 3362X 83 7.50 36.75 
3362P (with Knob) 1.51 13.75 59.13 
@ RoHS Compliant 
t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 
Wiper Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
ccwW cw (Q) | Part No. Part No. Part No. 


50 | 3339H-500-ND 

100 | 3339H-101-NDt 
200 | 3339H-201-NDt 
500 | 3339H-501-ND 

1K | 3339H-102LF-ND@ 
2 fe 

5K | 3339H-502LF-ND@ 
10K | 3339H-103LF-ND@ 
20K | 3339H-203LF-ND® 
50K | 3339H-503LF-ND® 
100K | 3339H-104LF-ND@ 
500K | 3339H-504LF-ND® 
1M _ | 3339H-105LF-ND® 


3339P-500LF-ND® 
3339P-101-NDt 
3339P-501-NDt 
3339P-102LF-ND® 
3339P-202-NDt 
3339P-502LF-ND® 
3339P-103LF-ND® 
3339P-203LF-ND® 
3339P-503-NDt 
3339P-104LF-ND® 
3339P-504LF-ND® 
3339P-105-NDt 


3339W-101-ND 


3339W-501-NDt 
3339W-202-NDt 
3339W-502-NDt 
3339W-103LF-ND@ 
3339W-203LF-ND@ 
3339W-104-NDt 
3339W-504-NDt 


Pricing 
Series 1 10 50 
3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
3339W 7.59 69.00 296.70 
@ RoHS Compliant 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1933 


SERIES 3309 — 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


9mm Round/Single-Turn Cermet/Industrial/Open Frame 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +25% standard * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (250 volts maximum): 70°C = 0.5 Watt 
¢ Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +250ppm/°C 


* Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 11.0 oz-inch minimum 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 
/ 


3309W 


* Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (5% ATR) 


Adj. Cross Slot .86 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Baer eee 
ccw cw 


Clockwise ——> 


SERIES 3319 — 9mm Round/Single-Turn 
Carbon/Open Frame 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +25% standard »* Contact Resistance Variation: 3% maximum »¢ Resolu- 
¢ Power Rating (200V maximum): 70°C 


tion: Infinite * Adjustment Angle: 235° nominal 
* Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C 


3319P-1 — 
Top Adjust 


3319W-1 — 
Side Adjust 


at 


[+2.29 


3319W-2 — Both Sides 
Adjust/Cross Slot 


= 0.2W Characteristics: 


Dim. in mm 


a For Both 
3319W-1 
and 


: 71 
4.22 (3319W-2) 


3319W-2 


L 4.72 (3319W-1) 
2.50 


@ RoHS Compliant 


Resolution Digi-Key 
(9) Part No. 
100 3309P-101-ND® 3309W-101-ND® 
Dit inca 200 3309P-201-ND® 3309W-201-ND 
500 3309P-501-ND® 3309W-501-ND 
1K 3309P-102-ND® 3309W-102-ND@ 
2K 3309P-202-ND® 3309W-202-ND@ 
5K 3309P-502-ND® 3309W-502-ND® 
10K 3309P-103-ND 3309W-103-ND® 
20K 3309P-203-ND® 3309W-203-ND® 
50K 3309P-503-ND® 3309W-503-ND® 
100K 3309P-104-ND® 3309W-104-ND 
200K 3309P-204-ND® 3309W-204-ND®@ 
500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND@ 
1M 3309P-105-ND® 3309W-105-ND 
Pricing 
Series i 10 100 
3309P/3309W -80 6.75 55.95 


@ RoHS Compliant 


SERIES 3299 — 
3/8" (9.52mm) Square/Multiturn 
(25) Cermet/Industrial/Sealed 


asa! F+l5.23 


Resistance Digi-Key Pricing 
Series (0) Part No. 1 10 50 te 
100 3319P-101-ND® Al 2.93 12.83 On =? 
200 3319P-201-ND AL 2.93 12.83 
3319P-1 5K 3319P-502-ND® Al 2.93 12.83 
10K 3319P-103-ND AM 2.93 12.83 
100K 3319P-104-ND® Al 2.93 12.83 
200K 3319P-204-ND AL 2.93 12.83 
3319W-1 10K 3319W-1-103-ND® 36 2.60 11.40 
5K 3319W-502-ND@ 36 2.60 11.40 
3319W-2 10K 3319W-103-ND 36 2.60 11.40 
100K 3319W-104-ND@ 36 2.60 11.40 


i 
Adj, Slot 2.29 Dia. x .51 Wide x .64 Deep 


; 
ccw cw 


Clockwise——= 


° Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500vdc. 1,000MO minimum ° Effective 
Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 
0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; 
CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Dim. inmm 


SERIES 3310 — 9mm Square Panel Control Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Conductive Plastic Sealed (0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Feat : 10 3299P-100LF-ND@ | 3299W-100LF-ND@ | 3299X-100LF-ND@] 3299Y-100LF-ND@] 3299Z-100-NDt 
eatures: 
* Conductive plastic * Linear *PC board and bushing mount » Plastic bushing and plastic shaft 20 peo CONG = SEED AUIS NK) SEEN CAULK 3 
* Withstands typical industrial washing processes * Compact package saves board and panel space 50 3299P-500-ND 3299W-5O0LF-ND@ | 3299X-500-ND 3299Y-500-NDt | — 
Characteristics: 100 3299P-101LF-ND@ | 3299W-101LF-ND@ | 3299X-101LF-ND@] 3299Y-101LF-ND@] 3299Z-101-NDt 
¢ Standard Resistance Range (Linear): 1KQ to 1MQ »* Total Resistance Tolerance (Linear Tapers): 200 3299P-201-ND: 3299W-201-NDt 3299X-201LF-ND@| 3299Y-201LF-ND@| — 
+20% Independent Linearity: +5% * Absolute Minimum Resistance: 20 maximum »° Effective 
Electrical Angle: 270° +15° * Contact Resistance Variation: 1% or 10 (whichever is greater) * Dielectric 500 S29P OO ILENDS |) s203W-SOITE-NDS, |.2289X-501 LF NN® | 9208 S0ILENDS /22092-501CF ND e 
Withstanding Voltage: (Sea Level) 900VAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC minimum ° Insulation 1K 3299P-102LF-ND@ | 3299W-102LF-ND@ | 3299X-102LF-ND@] 3299Y-102LF-ND@)| 3299Z-102LF-ND® 
asietahes: 1 Doonan es Eig 1G (Dees G Aiea oleae Talia sort 2k | 3299P-202LF-ND@| 3299W-202LF-ND@| 3299X-202-NDt | 3299Y-202LF-ND@| 32997-202LF-ND@ 
issipation or , whichever is less) 0.25 watts * Stop Strength: 5.65 nominal * Mechanical Angle: one ‘ : : s ‘ ‘ ‘ 
300° nominal * Torque (Running): 3.53 nominal « Mounting hardware included 5K 3299P-502-ND 3299W-502LF-ND@ | 3299X-502LF-ND@| 3299Y-502LF-ND@| 3299Z-502LF-ND® 
piri. ta mra 10K 3299P-103LF-ND@ | 3299W-103LF-ND@ | 3299X-103LF-ND@| 3299Y-103LF-ND@| 3299Z-103LF-ND® 
a Res. | Digi-Key Digi-Key 20K 3299P-203LF-ND® | 3299W-203LF-ND@ | 3299X-203LF-ND@| 3299Y-203LF-ND@| 3299Z-203LF-ND® 
14-82 UNF-2A “ an ae ae Fant 25K | 3299P-253-NDt | 3299W-253LF-ND®| — 3299Y-253LF-ND@| — 
threaded -001- -ND® -001- -ND® 
38 +5 bushing G9 1g 2K 3310C-001-202-ND+ | 3310Y-001-202-NDt 50K 3299P-503-ND 3299W-503LF-ND@ | 3299X-503LF-ND@] 3299Y-503-ND+ 3299Z-503-NDt 
| te 5K 3310C-001-502L-ND@ |3310Y-001-502L-ND@ 100K 3299P-104LF-ND@ | 3299W-104LF-ND@ | 3299X-104LF-ND@] 3299Y-104LF-ND@] 3299Z-104LF-ND® 
| . rox |Betontoctercslentom satay ociersateninee 200K | 3299P-204LF-ND@ | 3299W-204LF-ND@ | 3299X-204-ND+ | 3299Y-204LF-NDe | 32992-204LF-ND@ 
oe __ 58 [6.35 20K | 3310C-001-203L-ND@ |3310Y-001-203-ND+ 250K = 3299W-254LF-ND@ | 3299X-254-NDt 3299Y-254LF-ND@| — 
ast | th eer LJ 50K | 3310C-001-503L-ND@ /3310Y-001-503L-ND® 500K | 3299P-504-ND+ | 3299W-504LF-ND@ | 3299X-504-NDt | 3299Y-504LF-ND@| — 
z 54 
ia 100K | 3310C-001-104L-ND@ |3310Y-001-104-NDt 1M 3299P-105LF-ND@ | 3299W-105LF-ND@ | 3299X-105LF-ND@] 3299Y-105LF-ND@#| 3299Z-105LF-ND® 
a coat seated Se ak am | — 3299W-205LF-ND@ | — 3299Y-205LF-ND@| 32992-205LF-ND@ 
-001-504L-ND@ -001-504L-ND® 
1M | 3310C-001-105L-ND® |3310Y-001-105L-ND® aM ie Sena E ND @ | Sev SOS NOS: ia i 
dupe i 
5 ; a icing 
| __bushing Pricing F 
a TE Suits 1 10 50 Series 1 10 50 
i. 2.84 254 3310C/3310V 256 263° 194.00 3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 
E 3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 
RoHS Compliant 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1934 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SouUBNS Trimmer Potentiometers 


eo INC. 
2) Wiper 
ccowd CW 


Clockwise——> 


B 


SERIES 3296 — 3/8" (9.52mm) 
Square/Multiturn (25) Cermet/ 
Industrial/Sealed 


Characteristics 

¢ Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Effective Travel: 25 
turns nominal ¢ Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. ¢ Temperature Range: -55°C 
~ 125°C. © Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. ¢ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 
30, whichever is greater). ¢ Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). © Torque: 3.0 
oz-inch maximum © Mechanical Stops: Wiper idles. Dim. in mm 


Common Dimensions 


3296W 


<j ibaa 


10.03 
io 


Adj. Slot 2.29 Dia. with 
56 Wide x .76 Deep 


SERIES 3352 — 3/8" (9.52mm) 
Round/Single-Turn Cermet/ 
Industrial/Open Frame 


Characteristics: 


peer ren 
ccwWw CW 


Clockwise——> 


Resistance Tolerance: +20% standard » Adjustment Angle: 205° nominal » Power Rating (250 volts maximum): 
85°C = 0.5W; 125°C = OW » Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: < 2K +150ppm/°C; 
2K < +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR) » Rotational Life: 200 cycles (10% DTR) 
© Mechanical Angle: 250° nominal « Torque: 3.0 oz-inch maximum « Stop Strength: 8 oz-inch minimum pee 

Dim. in mm 
Common Dimensions 


[=-3.81 Typ. 


Adjustment Slot 
.86 Wide x .08 Deep Typ. 


<< 4 
4+ __ES*—3 9.89 Typ, 
5.08 Typ. { 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 | 3296P-100LF-ND@® |3296W-100LF-ND@ | 3296X-100LF-ND@ | 3296Y-100LF-ND® | — 
20 | 3296P-200-NDt 3296W-200LF-ND@® | 3296X-200LF-ND@ | 3296Y-200LF-ND@® | 3296Z-200-ND: 
50 | 3296P-500LF-ND@ |3296W-SOOLF-ND@ | 3296X-500LF-ND@® | 3296Y-500LF-ND@ | 32962Z-500-ND 
100 |= 3296W-101LF-ND® | 3296X-101LF-ND® | 3296Y-101-NDt 3296Z-101LF-ND® 
200 | 3296P-201-NDt 3296W-201LF-ND@ | 3296X-201LF-ND@ | 3296Y-201LF-ND@® | 3296Z-201LF-ND@ 
500 | 3296P-501LF-ND® |3296W-501LF-ND@ | 3296X-501LF-ND@ | 3296Y-501LF-ND@ | 3296Z-501-ND 
1K | 83296P-102LF-ND@ |3296W-102LF-ND@ | 3296X-102LF-ND@® | 3296Y-102LF-ND@ | 32962Z-102LF-ND® 
2K | 3296P-202LF-ND@® |3296W-202LF-ND@ | 3296X-202LF-ND® | 3296Y-202LF-ND@® | 3296Z-202LF-ND® 
5K | 3296P-502LF-ND@® |3296W-502LF-ND@ | 3296X-502LF-ND® | 3296Y-502LF-ND@ | 3296Z-502LF-ND® 
10K | 3296P-103LF-ND@® |3296W-103LF-ND@ | 3296X-103LF-ND@ | 3296Y-103LF-ND@ | 3296Z-103-ND 
20K | 3296P-203LF-ND@® | 3296W-203LF-ND@® | 3296X-203LF-ND@ | 3296Y-203LF-ND@ | 3296Z-203LF-ND@ 
25K |= 3296W-253LF-ND@® | 3296X-253LF-ND® | 3296Y-253LF-ND@® | 3296Z-253-ND: 
50K | 3296P-503LF-ND@ | 3296W-503LF-ND® | 3296X-503LF-ND® | 3296Y-503LF-ND@® | 3296Z-503LF-ND® 
100K | 3296P-104LF-ND@® |3296W-104LF-ND@ | 3296X-104LF-ND@® | 3296Y-104LF-ND@ | 3296Z-104-ND 
200K | 3296P-204LF-ND@® | 3296W-204LF-ND@ | 3296X-204LF-ND@ | 3296Y-204LF-ND@ | 3296Z-204-ND 
250K | — 3296W-254LF-ND® | 3296X-254LF-ND® | 3296Y-254-NDt 3296Z-254-ND 
500K | 3296P-504LF-ND@® | 3296W-504LF-ND@ | 3296X-504LF-ND® | 3296Y-504-NDt 3296Z-504-ND, 
1M | 3296P-105-NDt 3296W-105-NDt 3296X-105LF-ND@ | 3296Y-105-NDt 3296Z-105LF-ND® 
2M | 3296P-205-NDt 3296W-205LF-ND@® | 3296X-205-NDt 3296Y-205LF-ND@ | 3296Z-205-ND: 
5M_ | 3296P-505-NDt 3296W-505LF-ND® | 3296X-505-NDt - 3296Z-505-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3352E-101LF-ND@] 3352H-101-ND =— 3352T-101LF-ND@| 3352W-101LF-ND® 
200 =_ 3352H-201-ND 3352P-201-NDt 3352T-201LF-ND@| 3352W-201-ND 
500 3352E-501-NDt 3352H-501-ND 3352P-501LF-ND@ | 3352T-501-NDt 3352W-501-NDt 
1K 3352E-102LF-ND@| 3352H-102LF-ND@]| 3352P-102LF-ND@ | 3352T-102LF-ND@} 3352W-102LF-ND® 
2K 3352E-202-NDt | — 3352P-202-NDt 3352T-202-NDt 3352W-202-NDt 
5K 3352E-502-NDt 3352H-502-NDt 3352P-502LF-ND@ | 3352T-502-NDt 3352W-502-NDt 
10K 3352E-103LF-ND@]| 3352H-103-NDt 3352P-103-NDt 3352T-103LF-ND@| 3352W-103LF-ND® 
20K 3352E-203LF-ND@]| 3352H-203LF-ND@| 3352P-203LF-ND@ | 3352T-203LF-ND@| 3352W-203-ND+ 
25K 3352E-253LF-ND@| 3352H-253LF-ND@| 3352P-253-ND 3352T-253-NDt 3352W-253-NDt 
50K 3352E-503LF-ND@] 3352H-503-NDt 3352P-503LF-ND@ | — 3352W-503LF-ND® 
100K 3352E-104LF-ND@] 3352H-104-NDt 3352P-104-NDt 3352T-104LF-ND@| 3352W-104LF-ND® 
200K _ _ 3352P-204-NDt 3352T-204LF-ND@| 3352W-204LF-ND® 
250K =_ = 3352P-254-NDt 3352T-254LF-ND@| — 
500K 3352E-504-ND¢ | — 3352P-504LF-ND@ | 3352T-504LF-ND@]| 3352W-504-NDt 
1M 3352E-105LF-ND@| — 3352P-105-NDt 3352T-105LF-ND@| 3352W-105-ND+ 
Pricing 
Series i 10 50 
3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.24 11.25 48.38 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3292 — 


3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
Cermet/Indusirial/Sealed 


Characteristics: 


ar eee 


Clockwise» 


© Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum « Effective Travel: 25 turns 
nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. ¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C. 
¢ Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. ¢ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater). ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). © Torque: 5.0 oz-inch maximum 


© Mechanical Stops: Wiper idles. 


3292W 


Adj. Slot 2.29 Dia. x 
51 Wide x .64 Deep 


123/825 


{7 


2.5414 Le 


3.81 


2.54—+| 


3292X 


9.52 Typ. 
1.52 >| 
q ee 


Dim. in mm 


4 | tt 02 
b 


Let.91 


25 Min. 9.52 Typ. 
a 


‘Til 


[st Dia. 


@ ROHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
100 _ 3292W-101-ND- 3292X-101-ND 
200 = 3292W-201-ND- 3292X-201LF-ND@ 
500 =— 3292W-501-ND- 3292X-501LF-ND® 
1K 3292P-102-ND 3292W-102LF-ND® 3292X-102LF-ND® 
2K _- 3292W-202-ND- 3292X-202LF-ND@ 
5K _ 3292W-502LF-ND® 3292X-502LF-ND® 
10K 3292P-103-NDt 3292W-103LF-ND® 3292X-103-NDt 
20K 3292P-203-ND 3292W-203-ND- 3292X-203-NDt 
50K =— 3292W-503LF-ND® 3292X-503LF-ND® 
100K - 3292W-104LF-ND® =_ 
200K 3292P-204LF-ND® 3292W-204LF-ND® _ 
500K _— 3292W-504LF-ND® — 
1M = 3292W-105-ND- 3292X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1935 


Stine Trimmer Potentiometers 


ee, 


B 


SERIES 3386 — 3/8" (9.52mm) Square/Single Turn 
Cermet/Indusirial/Sealed 


3386C, H, W, X — Side Adjust 
(common dimensions) 


Adj. Slot 3.05 Long x 
.76 Wide x .76 Deep 


3386F, P, R- Top Adjust 
(common dimensions) 


9.52 
ea if 


ae 2 
5.49 9.52 


.51 Dia. Pins 


. cae 


1L.38 Min. 


ar 
cow cw 


Clockwise——> nea 
Dim. inmm 


3386F, P with Knob — Top Adjust 
(common dimensions) 


3386X with Knob — Side Adjust 
ADJ. SLOT (common dimensions) 
5.59 Lone 
1.02 «wide 


1.40 «DEEP 


{ 


| 5.97+.89 


3386C, H, W, X 3386F, P, R 3386F, P, X with Knob 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 


3386H-SO0LF-ND® 
3386H-101LF-ND® 
3386H-201LF-ND® 
3386H-501-NDt 

3386H-102LF-ND® 
3386H-202LF-ND® 
3386H-502LF-ND® 
3386H-103LF-ND® 
3386H-203LF-ND® 
3386H-253LF-ND® 
3386H-503LF-ND® 
3386H-104LF-ND® 
3386H-204LF-ND® 


3386X-500LF-ND® 
3386X-101LF-ND® 
3386X-201LF-ND® 
3386X-501LF-ND® 
3386X-102-NDt 

3386X-202LF-ND® 
3386X-502LF-ND® 
3386X-103LF-ND® 


3386F-500LF-ND® 
3386F-101LF-ND® 
3386F-201LF-ND® 
3386F-501LF-ND® 
3386F-102LF-ND@ 
3386F-202LF-ND® 
3386F-502LF-ND@ 
3386F-103-NDT 

3386F-203LF-ND@ 
3386F-253LF-ND® 
3386F-503LF-ND® 
3386F-104LF-ND® 
3386F-204LF-ND@ 
3386F-254-NDt 

3386F-504LF-ND® 
3386F-105LF-ND® 


50 | 3386C-500LF-ND® 
100 | 3386C-101LF-ND® 
200 | 3386C-201-NDt 

500 | 3386C-501LF-ND® 
1K |3386C-102LF-ND® 
2K | 3386C-202LF-ND® 
5K | 3386C-502LF-ND® 
10K | 3386C-103LF-ND® 
20K | 3386C-203LF-ND® 
25K | 3386C-253-NDt 

50K | 3386C-503-NDt 

100K | 3386C-104LF-ND® 
200K | 3386C-204LF-ND® 
250K | 3386C-254LF-ND® 
500K | 3386C-504-ND+ 

1M | 3386C-105LF-ND® 


3386W-500-NDt 

3386W-101LF-ND® 
3386W-201LF-ND® 
3386W-501-ND+ 

3386W-102LF-ND® 
3386W-202LF-ND® 
3386W-502LF-ND® 
3386W-103LF-ND® 
3386W-203LF-ND@ 
3386W-253LF-ND® 
3386W-503LF-ND® 
3386W-104LF-ND® 


3386X-253LF-ND® 
3386X-503LF-ND® 
3386X-104LF-ND® 
= 3386X-204-NDt 
3386W-254-NDt 

3386W-504LF-ND® 
3386W-105LF-ND® 


3386X-504LF-ND® 
3386X-105LF-ND® 


3386H-504LF-ND® 
3386H-105-NDt 


3386F-500LF-ND® = = = = 
3386P-101LF-ND® 3386R-101LF-ND® = = = 
3386P-201LF-ND® = = = = 
3386P-501LF-ND® = = = 
3386P-102LF-ND@ = 3386P-102TLF-ND® = 
3386P-202LF-ND® 
3386P-502LF-ND@ 
3386P-103LF-ND® 
3386P-203LF-ND@ 
3386P-253LF-ND® 
3386P-503LF-ND@ 
3386P-104LF-ND® 
3386P-204LF-ND@ 
3386P-254LF-ND® 
3386P-504LF-ND@ 
3386P-105LF-ND® 


3386R-202-NDt = 
3386R-502LF-ND® 3386P-502TLF-ND® 
3386P-103TLF-ND® 


3386P-203TLF-ND® = 


3386F-502TLF-ND® 
3386R-103LF-ND® 3386F-103TLF-ND® 
3386R-203LF-ND® 3386F-203TLF-ND® 
3386R-253LF-ND® = = 
= = 3386P-503TLF-ND® = 
3386R-104LF-ND® = 3386P-104TLF-ND® = 
3386R-204-ND = = = 


3386R-504LF-ND® = = = 
3386R-105-NDt = = = 


2M_ | 3386C-205-ND+ 3386H-205-NDt 3386W-205LF-ND® 3386X-205LF-ND® 3386F-205LF-ND® 3386P-205LF-ND® 3386R-205-NDt - - - 
Characteristics: Pricing 
«Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Series 1 10 50 
* Adjustment Angle: 280° * Power Rating (300V max.): 85°C = 0.5W; 125°C = OW * Temperature Range: 3386C/3386R 1.43 13.00 55.90 
-55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; 3386F/3386H/3386P/3386W/3386X 1.29 41.75 50.53 
CRV, 1% or 10, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 10, whichever 3386F/3386P/3386X (with Knob) 2.06 15.75 69.38 


is greater) * Mechanical Angle: 310° nominal * Torque: 5.0 oz-inch maximum ¢ Stop Strength: 15.0 
oz-inch minimum 


SERIES 3345 — - RoHS 
iper Semrusst 

1/2" (12.70mm) ao ® 

Round/Single-Turn = Clockwise» - 

Wirewound/Industrial/Sealed 

Features 


¢ Industrial wirewound. * 1.0 watt power rating at 70°C 

Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +5% standard Adjustment Angle: 280° nominal Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 
watt Temperature Range: -55°C ~ 150°C Temperature Coefficient: +50ppm/°C Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C 
Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 5000) Mechanical Angle: 310° nominal Torque: 5.0 oz-inch maximum 


Stop Strength: 15 02-inch minimum 
-38 Min. 
“"|-~ Standoffs 
1 


[2.54 


Dim. in mm 


Adj. Slot 5.97 Long x 
.89 Deep x .64 Wide 


——zZ 
~ N 11.43 Dia. 
5.08 Min. Length i -71 Dia. —— 


Nominal 
Res. Digi-Key Resolution 
(0) Part No. (Percent) 
50 3345P-500-ND 0.58 
100 3345P-101-ND 0.49 
200 3345P-201-ND 0.49 
500 3345P-501-ND 0.38 
1K 3345P-102-ND 0.30 
2K 3345P-202-ND 0.24 
5K 3345P-502-ND 0.18 
10K 3345P-103-ND 0.14 
20K 3345P-203-ND 0.13 
Pricing 
Series 1 10 50 
3345P 9.54 86.75 373.03 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3252 — 
1/2" (12.70mm) Square/Multiturn 
(25) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum 
¢ Effective Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C © Temperature Coefficient: +100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 
85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater) ¢ Torque: 5.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Wiper 
3 


Clockwise——» 


Dim. inmm 


Common Dimensions  .71 Dia. 
Q 3 2.54 + Typ. 
|__1, 


3 zak Et 


6.35 13,33] 


3252P 


13.21 Typ. 


van =| 
1.98 Dia. Thru 12.70 Typ. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
100 3252P-101-ND 3252W-101-NDt 3252X-101-ND 
200 3252P-201-ND 3252W-201LF-ND® = 
500 3252P-501-NDt 3252W-501LF-ND® 3252X-501-ND 
1K = 3252W-102-NDt od 
2K = 3252W-202LF-ND® 3252X-202LF-ND® 
5K 3252P-502-ND 3252W-502-NDt 3252X-502LF-ND@ 
10K 3252P-103-ND 3252W-103LF-ND® 3252X-103-NDt 
20K — 3252W-203LF-ND® fd 
50K = 3252W-503LF-ND® _ 
100K 3252P-104-ND 3252W-104LF-ND® = 
200K 3252P-204LF-ND® 3252W-204LF-ND® = 
Pricing 
Series 1 10 50 
3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 


ROHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1936 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BOYERNS Trimmer Potentiometers 


SERIES 3250 — ae 
1 


1/2" (12.70mm) Square/Multiturn 


(25) Wirewound/Sealed Clockwise» 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% 
standard «Insulation Resistance: 500VDC Noniinal 
1,000MQ minimum »¢ Adjustment Travel: 25 turns a ar 9 
nominal * Power Rating: 85°C = 1W; 150°C = ow | Resolution | Digi-Key Besoluuon 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature (9) Part No. (Percent) 
walt @ 85°0 (2% ATH; ENR, 5000) “Rotational | 00 | S250W-201ND | 0.70 
wai a fo ; : * Rotational 
Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 500) * Torque: 5.0 500 3250W-501 ND 0.30 
oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 5K 3250W-502-ND 0.25 
Binal 10K 3250W-103-ND 0.19 
ee 20K 3250W-203-ND 0.16 
-—t 6.35 
iam Pricing 
one Series 1 10 50 
I-89 Typ. 3250W 14.55 132.25 568.68 
SERIES 3006 — 3/4" (19.05mm) rae) 
Rectangular/Multiturn (15) cow ow 
CLOCKWISE ———> 


Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum. 
© Adjustment Angle: 15 turns nominal Power Rating (400 volts maximum): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C ¢ Temperature Coefficient: +100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 0.75 watt 
@ 70°C (4% ATR) © Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) © Torque: 5.0 oz-inch 


SERIES 3009 — 3/4" (19.05mm) 
Rectangular/ Multiturn (15) Cermet/ 


Industrial/ Sealed 


Characteristics: + Resistance Tolerance: +10% standard 
¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Adjustment Travel: 15 turns nominal * Temperature 


t WIPER 
ccw cw 


CLOCKWISE ——> 
Dim. in mm 


Adj. Slot 2.36 Dia. 
.64 Wide x .79 Deep 


>| 


maximum © Mechanical Stops: Wiper idles 


Common Dimensions 


+ 4.83 


Adj. Slot 2.36 Dia. 
.79 Deep x .64 Wide 


76 >I] 


0) 


19.05 


1.52 
-38 Min. 


| $5.33 F 


@@ 


.51 Dia. Pins Typ. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
100 3006P-101LF-ND® 3006W-101LF-ND® 3006Y-101LF-ND® 
200 3006P-201LF-ND@ 3006W-201-NDt 3006Y-201LF-ND® 
500 3006P-501-NDt 3006W-501-NDt 3006Y-501LF-ND® 
1K 3006P-102LF-ND® 3006W-102LF-ND® 3006Y-102LF-ND@ 
2K 3006P-202LF-ND@ 3006W-202LF-ND® 3006Y-202LF-ND@ 
5K 3006P-502LF-ND® 3006W-502LF-ND® 3006Y-502LF-ND® 
10K 3006P-103LF-ND® 3006W-103LF-ND® 3006Y-103LF-ND® 
20K 3006P-203LF-ND@ 3006W-203-NDt 3006Y-203LF-ND® 
25K 3006P-253LF-ND@ = 3006Y-253-NDt 
50K 3006P-503LF-ND® 3006W-503LF-ND® 3006Y-503LF-ND® 
100K 3006P-104LF-ND@ 3006W-104-NDt 3006Y-104-NDt 
200K 3006P-204LF-ND@ 3006W-204LF-ND® 3006Y-204LF-ND@ 
250K 3006P-254LF-ND® = 3006Y-254LF-ND® 
500K 3006P-504LF-ND@ 3006W-504LF-ND® 3006Y-504-NDt 
1M 3006P-105-NDt 3006W-105LF-ND® = 
2M 3006P-205LF-ND® = = 
Pricing 

Series 1 10 50 

3006P 1.73 15.75 67.73 

3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


SERIES 3005 — 


3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn 
(20) Wirewound/dustrial Sealed 


Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering and cleaning. 

Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard « Insulation 
Resistance: 500VDC 1,000MOQ minimum « Adjustment Travel: 20 
turns nominal © Power Rating: 70°C — 1 watt; 125°C — 0 watt 
© Temperature Range: -65°C ~ 125°C © Temperature Coefficient: 


+50ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C 


(3% ATR) 


¢ Rotational Life: 200 cycles (4% ATR) © Torque: 5.0 oz-inch maximum 


© Mechanical Stops: Wiper idles 


[4.06 


am Slot 2.54 Dia. 
.64 Wide x .76 Deep 


Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.75W @ 8.89 
70°C (4% ATR) » Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 
1% or 10, whichever is greater) * Torque: 5.0 oz-inch maximum __ 51 
* Mechanical Stops: Wiper idles Jase Ole. Pins 
Res. Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. 
100 3009P-101LF-ND® = 
200 3009P-201LF-ND@ 3009Y-201-ND 
500 3009P-501LF-ND@ 3009Y-501-NDt 
1K 3009P-102LF-ND® 3009Y-102LF-ND® 
2K 3009P-202LF-ND@ 3009Y-202LF-ND@ 
5K 3009P-502LF-ND® 3009Y-502LF-ND® 
10K 3009P-103LF-ND@ 3009Y-103LF-ND@ 
20K 3009P-203LF-ND® 3009Y-203LF-ND® 
25K 3009P-253LF-ND@ _ 
50K 3009P-503LF-ND® 3009Y-503-NDt 
100K 3009P-104LF-ND@ 3009Y-104-NDt 
200K 3009P-204LF-ND® = 
500K 3009P-504LF-ND@ 3009Y-504-NDt 
1M 3009P-105LF-ND® = 
Pricing 
Series 1 10 50 
3009P/3009Y 2.72 24.75 106.43 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


WIPER 


CLOCKWISE 


SERIES 3057 — 

1-1/4" (31.75mm) Rectangular/ 
Multiturn (22) Wirewound/ 
Industrial/Sealed 


Rol 
® 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +5%Typical ¢ Insulation 
Resistance: 500VDC 1,000MO minimum ¢ Adjustment Travel: 22 turns 
nominal © Power Rating: 70°C - 1 watt; 150°C - 0 watt « Temp. Range: 
-55°C ~ 150°C. ¢ Temp. Coefficient: +5O0ppm/°C Load Life: 1,000 


e 


"ee 2 S hours 1 watt @ 70°C (2% ATR) ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% 
l—+| 6.10 Typ. ATR) Torque: 5.0 oz-in. maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 
Nominal 
Res. Digi-Key Resolution 
(0) Part No. (Percent) 
200 3057Y-201-ND 0.86 
500 3057Y-501-ND 0.89 
1K 3057Y-102-ND 0.72 
2K 3057Y-202-ND 0.58 
5K 3057Y-502-ND 0.43 
10K 3057Y-103-ND 0.34 
20K 3057Y-203-ND 0.31 
Pricing 
Series 1 10 50 
— 17.78 1 
3057Y 19.06 173.25 744.98 


SERIES 3059 — 
1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn 
(22) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum » Effective 
Travel: 22 turns nominal * Power Rating: 70°C = 1W; 150°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
° Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 1 Watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 
1Q, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) 
© Torque: 5.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


ere ee Din inmmn nee Digi-Key Digi-Key 
3059P a (0) _| Part No. Part No. 
clockwise ——> 31.75 | ' too | — 3059Y-101LF-ND® 
— 25.40 = ioe 12.70 500 | 3059P-501-ND _— 
Nominal steia7 4 1k | 3059P-102LF-ND@ | 3059Y-102LF-ND@ 
Res. | Digi-Key Resolution ate [o] 71 Dia. 5K | 3059P-502LF-ND@ | 3059Y-502LF-ND@ 
CG) eet (Percent) é Slot .64 Wide x tok | — 3059Y-103LF-ND@ 
200 Re eeu 0.7 ei 4 @ e7eiDeap 20K | 3059P-203LF-ND@ | 3059Y-203LF-ND¢@ 
500 Oe UND 05 oe. 17.78 2.36 Dia. Mtg. 50K | 3059P-503LF-ND@ | 3059Y-503-NDt 
ik ee eee as ee ee eee 100K | 3059P-104LF-ND@ | 3059Y-104-NDt 
aime cree 28 200K | — 3059Y-204LF-ND@ 
5K | 3005P-502-ND® 03 ro) fo) 
10K | 3005P-103-ND@ 03 u a — SUNK 
20K | 3005P-203-ND® 0.2 Oy Sp On — 
L 7.62|6.60 i Bucing) 
Pricing 17.78 Series 1 10 50 
Series 1 40 50 3059P/3059Y 649 59.00 253.70 
3005P 11.22 102.00 438.60 ¢Rolis Compliant 
@ RoHS Compliant t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1937 


BOYERNS Precision Potentiometers 


SERIES 39 — 1/2” (12.5mm) 
Single-Turn Conductive Plastic 


Characteristics: * Total Resistance Tolerance: +20% » End Resis- 
tance: 20 maximum «Effective Electrical Angle: Non-Switching 


Dim. in mm 


SERIES 91 — 5/8” Square 
Single-Turn Conductive 
Plastic - Bushing Mount 


« Resistance Tolerance: +20% 


Type (Bushing Type “S”) and Rotary Switch Type (Bushing Type 
“S"): 220°+5°; Momentary Push Switch Type (Bushing Type “L”) 
201°5% * Contact Resistance Variation: 3% maximum * Dielectric 
Withstanding Voltage: 750 VRMS minimum « Insulation Resistance: 
100MO minimum « Power Rating @70°C Linear Taper: 0.25 watt 


Ya 


0.81+]|4 


Shaft Style 
“A” Slotted 


Shaft Style 
“B” Flatted 


Continuity: Maintained for full mechanical angle 
¢ Effective Electrical Angle: 240° +5° 
+ Contact Resistance Variation: +1% 


Switch Characteristics: 

Rotary Switch Type (SPST N.O.): * Power Rating (Resistive Load): 
0.5A @ 12VDC + Contact Resistance @ 10mA: 200mQ maximum 
¢ Contact Bounce: 5 milliseconds * Actuation Torque: 0.7~ 4.9 N-cm 
(1 ~ 7 07, -in.) 

Momentary Push Switch Type (SPST N.O.): *Power Rating 


* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea 
Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC minimum) 


¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 
Theoretical Resolution: Essentially infinite 
© Mounting hardware included 


834 
aAt 


(Resistive Load): 250mA @ 12VDC Contact Resistance @ 10mA det 
5.50 


(with 500gm Shaft Load): 500 maximum «Contact Bounce: 5 
milliseconds » Actuation Force: 500 +100 grams 

Environmental Characteristics: * Rotation Life (No Load): 50,000 
Cycles » Switch Life: Rotary Switch Type: 25,000 cycles; Momentary 
Push Switch Type: 50,000 cycles 


Shaft Shaft Switch Digi-Key Price Each 

Style Q Dia. x Length Type Part No. 1 25 50 
A 10K Momentary Push 39LA-1PB-103-ND 7.95 5.41 5.09 
A 20K Momentary Push 39LA-1PB-203-ND 7.95 5.41 5.09 
A 50K 1/8" x 1/2” Momentary Push 39LA-1PB-503-ND 7.95 5.41 5.09 
B 10K Momentary Push 39LB-1PB-103-ND 7.95 5.41 5.09 
A 10K No Switch 39SA-1NB-103-ND 7.28 4.95 4.66 
A 20K No Switch 39SA-1NB-203-ND 7.28 495 4.66 
A 50K No Switch 39SA-1NB-503-ND 7.28 495 4.66 
A 10K 1/8" x 1/2” Rotary 39SA-1RB-103-ND 9.55 6.50 6.12 
A 20K Rotary 39SA-1RB-203-ND 9.55 6.50 6.12 
A 50K Rotary 39SA-1RB-503-ND 9.55 6.50 6.12 
B 10K 4/8" x 1/2" No Switch 39SB-1NB-103-ND 7.28 495 4.66 
B 10K x Rotary 39SB-1RB-103-ND 9.55 6.50 6.12 


SERIES 50 — Sealed 1/2” (12.5mm) 
Square Control 


Characteristics: * Effective Electrical Angle: 270° +5° * Contact Resistance Variation: 2.0% » Dielectric Withstanding 
Voltage: Sea Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC minimum « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 


¢ Mounting hardware included Dim. in mm 


Shaft Length 
From Mtg. Surface | Digi-Key Price Each 
Taper 2 Watts Inches (mm) Part No. ‘il 25 50 100 
Linear | 1K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B10L-ND® 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear | 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13L-ND@ 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear | 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-NDt 4.74 3.69 3.01 2.55 
Audio | 10K 1/4 3/4” (19.05) 91A1A-B24-D15L-ND® 5.37 4.18 3.42 2.89 
Linear | 10K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B15L-ND@ 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear | 10K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B15L-ND@ 4.74 3.69 3.01 2.55 


@ ROHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. 


SERIES 3590 — 2 Watt - 10 Turn Wirewound 


¢ Resistance Tolerance: +5% »° Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° * Dielectric Withstanding Voltage: 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000VAC minimum) «Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MOQ minimum 


© Mounting hardware included Saat A 
Dim. in mm 


Standoffs 
\eett22 


11.81 
012.70 


bas 


Recommended 
PC Board 
Mounting Hole 92.08 FMS 
Locations Pe ae 
=O: 


| 
5.08}++|6.99 
5.08 


1.19 (PLASTIC) 
™ 81 (METAL) 


cow cw 
° OVW 
— cw 


Shaft/Bushing Styles 51 & 53 Series 51 Series 53 Series 
Fig. 1 9.53 8.89 
7 “=f 1.60 is "| 
(3+ oa 
! T 
3/8-32 UNEF-2A 324 
6.35-SHAFT 4! 
9.53-BUSHING 2d UJ _¥5.0 
1 3-.66 >|| 
Fig. 2 auld “079 lees oan [1.80 
tor _»| e254 2-4.70 
1/4-32 UNEF-2A 
3.18-SHAFT 
6.35-BUSHING 
Bush. Resis. Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper | Tolerance| © | Watts Material Part No. 1 25 50 100 
2 |Linear) +10% | 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10L-ND 7.39 6.75 4.70 3.98 
2 |Linear) +10% | 5K 1 Cermet 51CAD-E28-A13L-ND 7.39 §.75 4.70 3.98 
1 | Audio | +20% |10K | 1/4 | Conductive Plastic) 51AAD-B28-D15L-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 |Audio) +20% /10K | 1/4 | Conductive Plastic) 51CAD-E28-D15L-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 {Linear | +20% [10K | 1/2 | Conductive Plastic) 51CAD-E24-B15L-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 [Linear)| +10% 10K] 1 Cermet S1AAD-B24-A15L-ND 7.39 6.75 4.70 3.98 
2 {Linear} +10% |10K} 1 Cermet 51CAD-E24-A15L-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear) +10% #100K} 1 Cermet 51CAD-E28-A20L-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 [Linear | +20% {10K | 1/2 | Conductive Plastic | S8AAA-B28-B15L-ND 8.51 6.64 5.42 4.59 


SERIES 81 — 2 Watt Cermet - 5/8” 
Square Single-Turn 


Resistance Tolerance: +10% * Continuity: Maintained for full mechanical angle * Effective Electrical Angle: 240° +6° 
¢ Contact Resistance Variation: +1% or 30 (whichever is greater) »* Theoretical Resolution: Essentially Infinite 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC 
minimum) ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MOQ minimum * Mounting hardware included 


Dim. in mm 
Shaft/Bushing Styles 
Fig. 2 
J 22.49-»| 22.49» 
6.3525) 1/4-32UNEF 
| ni 
.031 (W) x 
<-1.19 (W) [3 == ‘931 Deep 
85 Baan Ll f sae 
4.45% | 08: 
Bushing i-Key Price Each 
Fig. 2 Part No. 1 25 50 100 
1 1K 81A1A-B28-A10L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 5K 81A1A-B28-A13L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 5K 81C1A-E28-A13L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 10K 81A1A-B28-A15L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 10K 81C1A-E28-A15L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 100K 81C1A-E28-A20L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 


Resolu- Shaft 
tion Bushing Diameter Digi-Key Price Each 
a % Type & Dim. Inches (mm) Part No. 1 50 100 500 
2K 023 3590S-1-202L-ND® 10.02 8.12 7A1 7.02 
5K 025 3590S-1-502-NDt 10.02 8.12 7A 7.02 
3/8” x 5/16” -2480” (6.30) 
20K 016 . . 3590S-1-203L-ND® 10.02 8.12 7A1 7.02 
Plastic Plastic 
50K 013 3590S-1-503L-ND® 12.10 9.80 8.95 8.47 
100K | .009 3590S-1-104L-ND® 12.98 10.51 9.61 9.10 
500 | .033 3590S-2-501L-ND® 10.02 8.12 7A 7.02 
1K 029 3590S-2-102L-ND® 10.02 8.12 7A 7.01 
2K 023 3590S-2-202-NDt 10.02 8.12 7A 7.02 
5K 025 3/8” x 5/16” .2497” (6.34) | 3590S-2-502L-ND® 10.02 8.12 7A 7.02 
10K | .020 Metal Metal 3590S-2-103L-ND® 10.02 8.12 7A1 7.02 
20K | .016 3590S-2-203L-ND® 10.02 8.12 7A 7.02 
50K | .013 3590S-2-503L-ND® 12.10 9.80 8.95 8.47 
100K | .009 3590S-2-104L-ND® 12.98 10.51 9.61 9.10 


RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. 


SERIES 95 — 5/8” Square Guitar Potentiometer 


Specifications: 

Rotational Life: 100K cycles » Contact Resistance Variation: 1% maximum » Power Rating: 0.25 
watts ¢ Moisture Resistance: +20% TRS 

Features: 

* Conductive polymer element * Very low noise ¢ Single-turn » Taper: Audio 


Dim. in mm 


Shaft Digi-Key Price Each 
a Type Part No. 1 5 10 25 
250K Knurled 95A1D-Z28-EA0/300L-ND 13.28 10.92 10.21 9.44 
250K Plain 95A1D-Z28-EA0/301L-ND 8.40 6.83 6.30 5.95 
500K Knurled 95A1D-Z28-EA0/302L-ND 13.28 10.92 10.21 9.44 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1938 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Poumms Precision Potentiometers 


SERIES 3862 — 1 Watt Cermet 
1/2” Diameter Single-Turn 
Panel Control 


+ Resistance Tolerance: +10% 

© Continuity: Maintained for full mechanical angle 

¢ Effective Electrical Angle: 260° +10° 

+ Contact Resistance Variation: +3% of total resistance 

¢ Theoretical Resolution: Essentially infinite 

¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea 
Level: 750VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) 

¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MO minimum 

Mounting hardware included. 


51 | 
|+.89-2 PLCS. 
2.38 [epee Dia. 


ptt 79 
7 
-25-32 UNEF-2A 


SERIES 6639 — 1 Watt Conductive 
Plastic - Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: Standard +15% 
Resolution: Essentially infinite 

° Effective Electrical Angle: 340° +3° 
End Voltage: 0.5% maximum 

© Output Smoothness: 0.1% 


Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
(Sea Level: 750VAC minimum) 


¢ Insulation Resistance (500 VDC): 500MOQ minimum 
Mounting hardware included. 


Dim. 


inmm 


0 


101317 


— 
06.: 


51 lp 
22.23 1 


342 


Dim. A | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

a | (mm) | (mm) | PartNo. 1 25 50 100 250 @ Haro} 1 50 100 500 

tok | 127 | 3.48 | 38620-162103AL-ND 14.69 1449.34 790. 7.35 a Ea ean ‘tae See ae He 

10K | 2220 | 3.18 | 3862C-282-103AL-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 10K 66398-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
SERIES 3540/3541 — Dim. inn SERIES H-22, H-23, H-46, CT-23 and CT-26 

j<-18.3 ») . . 

2 Watt - 10 Turn 14.35, Turns-Counting Dials 

i i ® 5.72 
Wirewound/Hybritron | 10.32 H-22 and H-23 H-46 Series CT-23 Series CT-26 Series 


S, 


+ Resistance Tolerance: +5% for 3540 series +10% for 
3541 series 


° Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 


¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 
301 (Sea Level: 1,000VAC minimum) 


¢ Insulation Resistance (S00VDC): 1,000MO minimum 
Mounting hardware included. 


/8" 32-UNEF-2ATHD 
i, 


I —3+.81 (W) X .81 DEEP 


rl 
1 | 96.342 


1.52+| 
7.92 
|.19.05, |_20.62 | 


Resolution Digi-Key Price Each 
a % Part No. 1 50 100 500 
Wirewound 
100 055 3540S-1-101-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
500 031 3540S-1-501-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
1K 027 3540S-1-102-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
2K 021 3540S-1-202-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
5K 021 3540S-1-502-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
10K 019 3540S-1-103-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
20K 014 3540S-1-203-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
50K 011 3540S-1-503-ND 29.76 24.10 22.02 20.84 
100K .008 3540S-1-104-ND 39.34 31.86 29.11 27.53 
Hybritron 
1K Essen- 3541H-1-102-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 
5K tially 3541H-1-502-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 
10K Infinite 3541H-1-103-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 
SERIES 3852 RoHS 


2 Watt Cermet 3/4” (19.05mm) Diameter Panel Control 


+ Resistance Tolerance: +10% 

¢ Continuity: Maintained for full mechanical angle 

¢ Effective Electrical Angle: 250° +5° 

+ Contact Resistance Variation: +3% of total resistance or 30 (whichever is greater) 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 900VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC 
minimum) 

¢ Insulation Resistance (S00VDC): 1,000MO minimum 

Mounting hardware included. 


® 


A 
6.35 2.79-3 Ples. 
38 halla 
3/8-32 UNEF™ 
I 


FT Shaft Dia. 
SLOT-1.19 (W) 


Terminal 
Lug 


i 
TF 


@12.19 X 1.60 DEEP 


* 3852C — 1/4 - 32 UNEF 


Series 


Accepts 
Read | Division/ Dia. | Shaft Dia. | Body | Digi-Key Price Each 
Turns | Out Turn |Brake| (mm) (mm) Finish | Part No. a 25 50 
H-22 Series 
6.35 Clear | H-22-6A-ND 854 812 7.69 
0-15 | Analog 50 Yes | 22 6.35 Black | H-22-6A-B-ND 11.54 8.88 7.85 
6.00 Clear | H-22-6M-ND 11.54 8.88 7.85 
H-23 Series 
0-15 | Analog 50 Yes | 22 635 | polishea| 4-23-6A-ND 11.54 888 7.85 
6.00 H-23-6M-ND 11.54 8.88 7.85 
H-46 Series 
0-20 | Analog} 100 Yes | 46 6.35 Clear_| H-46-6A-ND 16.90 16.06 15.21 
CT-23 Series 
0-10 | Digital 50 Yes | 27 6.35 Clear | &1-23-6A-ND 20.42 15.63 14.81 
6.00 CT-23-6M-ND 20.42 15.63 14.81 
CT-26 Series 
0-10 | Digital 50 Yes | 28 6.35 Clear | CT-26-6A-ND 20.42 15.63 14.81 
6.00 CT-26-6M-ND 20.42 15.63 14.81 
SERIES 3500 RoHS Dim. in mm 


Commune! 


® 


2 Watt - 10 Turn Wirewound 


+ Resistance Tolerance: +3% 

Independent Linearity: +0.20% 

¢ Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 

Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
(Sea level: 1,500VAC minimum); 70,000 Feet: 400VAC minimum 

« Insulation Resistance (S00VDC): 1,000MOQ minimum 

Mounting hardware included. 


3.8"-32 THD UNEF 
-25 X 45 Chamfer 


= 70 10.32 
4 (Pilot) 
06.34 

127 


Resolution Digi-Key Price Each 
a % Part No. 1 25 100 500 1,000 
1K 030 3500S-2-102L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
5K 018 3500S-2-502L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
10K 019 3500S-2-103L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
SERIES 3680 RoHS 
comune 


2 Watt Pushbutton Cermet 


+ Resistance Tolerance: +3% 


Dim. A | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each eae Oe ven 
a | (mm) | (mm) _| PartNo. 1 25 50 100-250 hail ips: } baci 0.1% 
© Power Rating: +25°C: 2 Watts 
us let 6.35 SaaS Ie Et 16 iM bie au8 ce ¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
1k | 22.20 6.35 | 3852A-282-102AL-ND 916 712 583 493 458 (Sea Level: 1000VAC minimum) 
sk | 22.20 6.35 | 3852A-282-502AL-ND 916 712 583 493 4.58 a 
eee fi imensions (mm Digi-Key Price Each 

10K | 22.20 6.35 | 3852A-282-103AL-ND 9.16 712 583 493 4.58 q = igh Key ‘ gE ao 
10K 12.7 6.35 | 3852A-162-103AL-ND 9.16 7.12 5.83 493 4.58 10K | 26.67 | 25.15 | 10.67 | 11.94 3682S-1-103L-ND 27.34 22.14 20.23 1914 17.78 
Za 2° 06s Rae 
10K | 22.20 3.18 | 38526-282-103AL-ND 9.16 712 5.83 4.93 4.58 10k | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 | _3689S-1-103L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 

More Product Available Online: www.digikey.com 

Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1939 


Honeywell 


: LAROSTAT 
Sensing and Control nee 


Washable, Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 
SERIES 392JB 


Power Rating: .5 watt at 70°C, voltage not to exceed rating 

* Electrical/Mechanical Rotation: 295° +5° 

¢ Effective Rotation: 265° +0°, -10° 

« Resistance Tolerance: +10% through 500K. +20% at 1MEG 

¢ Dielectric Strength: 750VAC for 60 seconds, at ATM pressure. 350VAC for 60 seconds, 3.4 in. Hg. 
© Working Voltage: 350VDC across terminals, but power not to exceed rating 

¢ Operational Temperature Range: -40°C ~ 120°C 


26.59 Mtg. Surface 


—14.30 12.29.79 
64 _|| 1/4x32-NEF-24 


— 3.18 DIA. 


-41 45° Cham. 


22.23—-| 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/4 Watt 
SERIES 574SFx, 575SSx 


+ Resistance Tolerance: +20% 
© Power Rating (Watts): 0.25W at 70°C 
¢ Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) 


© Working Voltage: 350VAC maximum 
* Effective Rotation: 270° 
Hardware not included. 


102 (1K) 503 (50K) 
103 (10K) 104 (100K) 


Series 574 


Series 575 


3/8-32 UNEF-2A 
aes ATI] 
6.350 


ease 
Solder Hook votinaae 


on 5.08 Spacing 


11.43(2X) 


2.54 + 


xy 254(2X) 


Resistance Shaft Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing Bange)(O) aes mayne BRartiNo: if) i) er 
RESISTANCE CODE CHART 10K ~ 100K Flatted | 574SF(Code)-ND 3.14 2.10 1.81 1.71 | 574SX1M48F(Value)SD 
(Resistance Value — Linear) 10K~100K | Slotted | 574SS(Code)-ND 3.14 240 1.81 1.71 | 574SX1M48S(Value)SD 
Code (Value) | Code (Value) Code (Value) 1K ~ 50K Flatted | 575SF(Code)-ND 2.66 1.75 1.46 1.42 | 575SX1A48F(Value)SS 
101 (100) 502 (5K) 104 (100K) 1K ~ 50K Slotted | 575SS(Code)-ND 2.66 1.75 146 1.42 | 575SX1A48S(Value)SS 
251 (250) 103 (10K) 254 (250K) ; - 
501 (500) 253 (25K) 504 (500K) Mounting Nut (574 Series) D02318603-ND — 07 .07 .06 | D02318603 
059 (5K) 503 (50K) 105 (1MEG) Mounting Nut (575 Series) | 01051301-ND — 2% 24 24 | D01051301 
: Lock Washer 01070602-ND — Ag 37 .34 | D01070602 
Resistance Digi-Keyt Price Each Honeywell t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 
Range (0) Part No. 1 10 50 100 250 500 | Part No. 
100~1MEG | 392JB(Code)-ND 5.69 4.16 3.57 3.40 3.18 3.07 | 392JB(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. 
Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: Linear: +10% up to 500K; +20% above 500K 

* Power Rating (Watts): 1W at 70°C, voltage not to exceed rating 

¢ Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 

* Working Voltage: 350VDC across end terminals, but power not to exceed rating 
* Effective Rotation: 270° +0° -10° 

* Dielectric Strength: 1,000VAC for 60 Seconds ATM 


1.60 
f 1/4 x 32-NEF-2A 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 
Code (Value) | 


Code (Value) | Code (Value) 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt, 1 Watt 
SERIES 308N, 308NPC and 309NPC 


* Resistance Tolerance: +10% up to 500K. +20% above 

¢ Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° 

* Dielectric Strength: 750VAC (308 Series), 9OOVAC (309 Series), for 60 SEC ATM 

¢ Working Voltage: 350VDC across terminals 

¢ Power Rating: .5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 150°C (309 Series) 

¢ Operating Temperature: -40° ~ 120°C (308 Series), -40°C ~ 150°C (309 Series) 
Rotational Life: 50,000 cycles under load (308 Series), 25,000 cycles under load (309 Series) 


a 
1/4x32-NEF-2A 
+ Mounting 
Surface 


36 | 


308NPC/309NPC 
Series PC Terminals 


308N Series 
Hook Terminals 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 
251 (250) 103 (10K) 504 (500K) 
501 (500) 253 (25K) 105 (1MEG) 
102 (1K) 503 (50K) 255 (2.5MEG) 
252 (2.5K) 104 (100K) 505 (SMEG) 
Resistance Range Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(0) Part No. 1 10 50 Part No. 
100 ~ SMEG 381N(Code)-ND 9.79 7.14 6.33 381N(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 590SX 


¢ Resistance Tolerance: +10% 
© Power Rating (Watts): 0.5W at 70°C 
¢ Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° 


© Working Voltage: 350VAC maximum across end terminals, but within power rating 


¢ Effective Rotation: 265° +5° 


Hardware included. 


1940 (1091) 


ee 22.23 


a ig oon 


'7.62 


Code (Value) 


Code (Value) 


Code (Value) 


101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 

251 (250) 103 (10K) 504 (500K) 

501 (500) 253 (25K) 105 (1MEG) 

102 (1K) 503 (50K) 255 (2.5MEG) 

252 (2.5K) 104 (100K) 505 (SMEG) 
Resistance Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Range (9) Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
100~5MEG | 308N(Code)-ND 6.73 4.98 4.39 412 3.91 | 308N(Value) 
100~1MEG | 308NPC(Code)-ND 6.86 5.08 4.48 4.20 3.99 | 308NPC(Value) 
100~5MEG | 309NPC(Code)-ND 8.06 5.81 5.16 4.84 4.60 | 309NPC(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 
N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 
Code (Value) | Code (Value) | 


Code (Value) 


102 (1K) | 502 (5K) | 103 (10K)@ 
12.7 
ati Resistance | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
| 635 Range (Q) | Part No. a 10 50 100 | PartNo. 
559 
i 294 1K~10K | 590SX(Code)-ND 5.38 3.89 3.29 3.19 | 590SX1N56S(Value)SP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@ RoHS Compliant + For complete part number, substitute corresponding code 
from Resistance Code Chart. 


CTS. 15.08mm Trimmer Potentiometers Series 201 


4.78 Min. Dia. 


at P ! ys 
11.10 lo8 . Mf ! ~*|[-0.81 x 3.58 Slot 
+_ =< : 


% ae 
—|f1.02 x 5.56 
Slot 
athe Details of Thru Slot 
1.02 x'5.56 Slot 
\I3.96 Details of Thru Slot 
Features: , ' : . Res. | Digi-Key Part No. igi-Key Part No. Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
® abe size it state pened ® An to guide Sie a Laydown Version Standup Version u 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
eis Hci bastdia Wate restelenee tie knob clotted forfront | 100 | 201URT0iB-ND 201XR101B-ND@ ne 201UR101B 201XR101B 
or rear screwdriver adjustment * Reliable CTS composition resistance <0 BOI SBE HNeY ORG, 20 46 42 3 27 aR Boe) ORGS 
alement*/Praseift self-supporting mounting 500 | 201UR501B-ND 201XR501B-ND@ 50 46 42 33 27 201UR501B 201XR501B 
: . pean 1k | 201UR102B-ND@ | 201XR102B-ND¢ 50 46 42 93 27 201UR102B 201XR102B 
Electricalland!Meehanteal Specifications: 2.5K | 201UR252B-ND@ | 201XR252B-ND@ 50 46 42 33 27 201UR252B 201XR252B 
: eines sana. catia Ime 5K | 201UR502B-ND@ | 201XR502B-ND¢ 50 46 42 33 27 201UR502B 201XR502B 
seen e Wai ai iow 50000 Ava watt @ 40%: Bo000 and 10K | 201UR103B-ND@ | 201XR103B-ND@ 50 46 2 ‘33 27 201UR103B 201XR103B 
he nko watt pay van 25K | 201UR253B-ND@ | 201XR253B-ND@ 50 46 42 33 © 27 201UR253B 201XR253B 
Selnae Rallis. see 50K | 201UR503B-ND@ | 201XR503B-ND¢ 50 46 42 83 27 201UR503B 201XR503B 
a Wesietaies Vance Cinsat 100K | 201UR104B-ND® | 201XR104B-ND¢@ 50 46 42 33 27 201UR104B 201XR104B 
~haustiag Gian: Lakatimatleae ble nylon knob, 15,08mm diameter, | 250K | 201UR2548.ND 201XR254B-ND@ 50 46 42 33 27 201UR254B 201XR254B 
slotted for front or rear screwdriver adjustment with rim to guide | 500K | 201URS04B-NDe@ | 201XR5048-NDe 50 46 42 33 27 201UR504B 201XR504B 
5B- 5B 5 : : : 27 5 5 
ean 1M | 201UR105B-ND@ | 201XR105B-ND¢ 0 46.42 33.2 201UR105B 201XR105B 
* Angle of Rotation: Total rotation — 260° + 5° @ RoHS Compliant 


10mm Trimmer Potentiometers Series 262 


1.40 Dp. Slot 1.02 7.264 Hex 1.40 Dp. 
.264 Hex 
1.40 Dp. Slot 264 He» ~ / —| 4.24 
1.024 J | 
9.35 
|| 
Mtg. 
(i surtgce| | 
g ke [ 
02.49 0.81 38" ‘ “1500 | d2.49x0.81 2701 | 
Width Thru Slot Width Thru Slot 

Features: - Res. -Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
* Miniature ve . Adjustment knob slotted for front a Color Laydown Version Standup Version i 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
or rear screwdriver adjustment * PC mounting with 
knob parallel or perpendicular to printed circuit | 500 | Green | U262R501B-ND@ | X262R501B-ND@ St 648 43 34 28 U262R501B X262R501B 
board » Low height profile * Wide resistance range | 1K | Yellow | U262R102B-ND@ | x262R102B-ND 51 48 43 34 28 U262R102B X262R102B 
«iRislidble ecraetied CTS'compoaition lament 25K | Red | U262R252B-ND@ | x262R252B-ND 51 48 43 34 28 U262R252B X262R252B 

; ° arate 5K | Blue | U262R502B-ND@ | x262R502B-ND@ 51 48 43 34 28 U262R502B X262R502B 
anne be Neanatag rai aac a 10K | White | U262R103B-ND@ | x262R103B-ND¢ 51 48 43 34 28 U262R103B X262R103B 
. : = - . 
7 ieee at ange et eh ae. nati Geae oot 25K | Black | U262R253B-ND@ | x262R253B-ND¢ 51 48 43 34 28 | U262R253B X262R253B 
watts @ 40°C Voltage Rating: Oneratine maximam — | BOX | Orange | U262R503B-ND@ | X262R503B-ND¢@ 51 48.43.3428 |: U262R503B X262R503B 
eaves Hesletdnce Et te eee A icicrent Knop: | 100K | Gray | U262R104B-ND X262R104B-ND@ 51 48 43 34 28 U262R104B X262R104B 
Calor coded fvion krisb San Soca tie eae djustment plus | 250K | Violet | U262R254B.ND@ | X262R254B.ND¢ 51 48 43 34 28 U262R254B X262R254B 
slot for either top or bottom screwdriver adjustment * Angle | 500K | Brown | U262RS04B.ND@ | X262R504B-ND 51 48 43 34 28 U262R504B X262R504B 
of Rotation: Total rotation — 265° 5% * Rotational Torque: |_1M__|Lt. Blue | U262R105B-ND@ | X262R105B-ND 51 48 43848 U262R105B X262R105B 
-3 to 5 inch ounces * Stop Strength: 16 inch ounces @ RoHS Compliant 


RoHS Fig. 1 — 252 Series Fig. 2 — 253 Series 


Two Axis, Ministick and Micro-stick 


(Joystick) Controller Series 252, 253 and 254 


SPECIFICATIONS: Compact Size 

Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Series Dimensions - mm 
Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 250VDC Power Rating: 252 20x 21x 13 
0.0125 watt Maximum Operating Voltage: Maximum 50VAC or 5VDC 253 20x 18x6 
Angle of Rotation: 60° maximum Life: 1,000,000 cycles 254 Wx t1x5 


Controller with Momentary Switch: Contact Resistance: 100mQ 

maximum Dielectric Strength: 250VAC 50/60 Hz for 1 minute Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 100VDC Operational 
Force: 252 and 254 Series: 800gf; 253 Series: 1200gf Power Rating: 253 and 254 Series: 5VDC 5mA maximum; 252 Series: 12VDC 
50mA maximum Travel: 0.5 +0.5 -0.4mm Life: 252 and 253 Series: 500,000 cycles; 254 Series: 200,000 cycles 


Res. Digi-Key Price Each cis 
Fig.) © | Description Part No. 1 10 50 100 Part No. Fig. 3 — 254S Series Fig. 4 — 254T Series 

10K | Controller without Switch | 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 | 252A103B60NA 

1 10K | Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 | 252A103B60NB 
100K | Controller without Switch | 252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 | 252A104B60NA 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 | 252A104B60NB 
10K | Controller with Switch 253A103B45NB-ND 6.34 5.89 6.71 4.62 | 253A103B45NB 

2 10K | Controller without Switch | 253A103B45NA-ND 5.81 5.40 §.23 4.24 | 253A103B45NA 
100K | Controller with Switch 253A104B45NB-ND 6.04 5.61 5.44 4.41 253A104B45NB 
100K | Controller without Switch | 253A104B45NA-ND 5.81 5.40 §.23 4.24 | 253A104B45NA 
10K | Controller without Switch | 254SA103B50A-ND 12.28 11.41 11.06 8.95 | 254SA103B50A 

3 10K | Controller with Switch 254SA103B50B-ND 13.18 12.24 11.87 9.61 254SA103B50B 
100K | Controller without Switch | 254SA104B50A-ND 12.68 11.78 11.41 9.24 | 254SA104B50A 
100K | Controller with Switch 254SA104B50B-ND 13.58 12.61 12.23 9.90 | 254SA104B50B 
10K | Controller without Switch | 254TA103B50A-ND 11.77 10.94 10.60 8.58 | 254TA103B50A 

4 10K | Controller with Switch 254TA103B50B-ND 12.68 11.78 11.41 9.24 | 254TA103B50B 
100K | Controller without Switch | 254TA104B50A-ND 12.17 11.31 10.96 8.87 | 254TA104B50A 
100K | Controller with Switch 254TA104B50B-ND 13.08 1215 11.77 __9.53_| 254TA104B50B | Note: For Additional Specifications, please see Manufacturer's Data Sheet. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1941 


CTS. Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 


1.5 
3/8-32 


UNEF-2A THRD. = 


16.35 
Shaft 
Length 


12.70 Max. 


Fig. 1 — SD Slot 


Fig. 3 — Round 


Features: 


* Off the shelf availability * Wide Resistance Range » Available with three shaft styles: knurled and slotted, flatted 


* Economical in limited volume applications 


Electrical and Mechanical Specifications: 


Resistance Range: 5000 through 500KQ * Resistance Tolerance: +20% » Power Rating, Watt: Through 10KQ, 1/2 watt; 
above 10KQ through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt » Voltage Rating: Bushing to terminals: High pot test, one 
minute - 1080VAC « Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Diameter over knurl 6.10mm ~ 6.25mm) * Angle of Rotation: Total 
rotation — 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° * Bushing Information: Material - Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” 
- 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + .40mm « Terminal Information: Solder lug, formed to rear * Locating Lug: Left side, 


terminals down 
Mounting hardware included. 


ee To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
= = Shaft Length (mm)| 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
ye LJ Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 
jure 2 - Flat = _ _ 6 7 _— 
Figure 3 - Round 8 
Res. Digi-Key Price Each 
2 Part No.* 1 10 100 250 500 1,000 
500 450D501-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
1K 450D102-C1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
or round | 95K 450D252-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
5K 450D502-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
10K 450D103-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
25K 450D253-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
50K 450D503-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
100K | 450D104-(-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
250K | 450D254-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
500K | 450D504-C1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 


*For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 


6mm Square Cermet Trimmer Potentiometer Series 306 


Horizontal 


Vertical 


Dim in mm 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

Res. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
2 Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Horizontal Bulk Vertical Bulk Vertical Tape and Reel Vertical Bulk Vertical Bulk 
10 = = = 306KC100B-ND 306KC100BRTR-ND 306JC100B-ND 306XC100B-ND 
20 = = 306UC200B-ND 306KC200B-ND 306KC200BRTR-ND 306JC200B-ND 306XC200B-ND 
50 = 306HC500BRTR-ND = 306KC500B-ND 306KCS500BRTR-ND 306JC500B-ND 306XC500B-ND 
100 = 306HC101BRTR-ND = 306KC101B-ND 306KC101BRTR-ND 306JC101B-ND 306XC101B-ND 
200 = 306HC201BRTR-ND = 306KC201B-ND 306KC201BRTR-ND 306JC201B-ND 306XC201B-ND 
500 = = 306UC501B-ND 306KC501B-ND 306KC501BRTR-ND 306JC501B-ND 306XC501B-ND 
1K = = _— 306KC102B-ND = 306JC102B-ND 306XC102B-ND 
2K = = _— = 306KC202BRTR-ND 306JC202B-ND 306XC202B-ND 
5K = 306HC502BRTR-ND = = 306KC502BRTR-ND = 306XC502B-ND 
10K = = = = 306KC103BRTR-ND = = 

20K = = = = 306KC203BRTR-ND = = 

50K = 306HC503BRTR-ND = 306KC503B-ND 306KC503BRTR-ND 306JC503B-ND = 

100K = = 306UC104B-ND = 306KC104BRTR-ND = 306XC104B-ND 

200K 306HC204B-ND 306HC204BRTR-ND 306UC204B-ND 306KC204B-ND 306KC204BRTR-ND 306JC204B-ND 306XC204B-ND 

500K 306HC504B-ND 306HC504BRTR-ND = 306KC504B-ND 306KC504BRTR-ND 306JC504B-ND 306XC504B-ND 
1M = 306HC105BRTR-ND = 306KC105B-ND 306KC105BRTR-ND 306JC105B-ND 306XC105B-ND 
2M 306HC205B-ND 306HC205BRTR-ND = 306KC205B-ND 306KC205BRTR-ND 306JC205B-ND 306XC205B-ND 


Features: ¢ Easy and stable adjustment * Cross-slot knob for ease of adjustment * Auto insertion with radial taping 

Electrical and Mechanical Specifications: » Taper: Linear * Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.5 watt 
* Maximum Working Voltage: 200V or VPR = V whichever is less * Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C (except 10 +200 ppm/C®) « Insulation Resistance: DC 500V, 
1000MQ minute * Dielectric Strength: AC 500V 1 minute * Operation Torque: 20 mNem maximum « Stop Strength: 


at 70°C, 0 watts at 125°C 


50 mNem maximum 


Bulk Tape and Reel 
Pricing Pricing 
Series i 10 50 1,000 
306HC/306KC 54 5.00 20.75 640.00 
306JC/306UC/306XC 54 5.00 20.75 _ 
Dim in mm 


6mm Round Cermet Trimmer Potentiometer Series 307 


Horizontal 


Vertical 


Suggested PCB Layout 


© 1.8 hole 


for rear adjust 


307U Tape and Reel 


Suggested PCB Layout 


ing 425) 
?, Sve 


Digi-Key 
Part No. 
Vertical Bulk 


Digi-Key 
Part No. 
Vertical Tape and Reel 


307XC101E-ND 
307XC501E-ND 
307XC102E-ND 
307XC502E-ND 
307XC103E-ND 


307XC101ERTR-ND 
307XC201ERTR-ND 
307XC501ERTR-ND 


307XC502ERTR-ND 


Features: 


3.2 


Peart 


2.54 13.2 


307X Tape and Reel 


* Front cross-slot adjustment ¢ Auto insertion with radial taping * Radial taped parts are rear side 


adjustable 
Electrical and Mechanical Specifications: 


* Taper: Linear * Resistance Tolerance: +25% * Power Rating: Cermet -0.3 watt at 70°C, 0 watts 


at 100°C 


* Maximum Working Voltage: 100V or VPR = V * Temperature Range: -25°C ~ 100°C 


* Temperature Coefficient: +250 ppm/°C « Rotation Angle: 240° +10° * Operation Torque: Bulk; 
2.94 ~ 29.4 mNem Taped; 0.98 ~ 29.4 mNem « Stop Strength: 49.00 mNem maximum 


307U Bulk 
Digi-Key Digi-Key 
Res. | Part No. Part No. 
a Horizontal Bulk Horizontal Tape and Reel 
100 307UC101E-ND = 
200 = 307UC201ERTR-ND 
500 307UC501E-ND = 
1K = = 
5K = = 
10K = = 
50K = = 
100K | — = 
200K | 307UC204E-ND = 
500K | — 307UC504ERTR-ND 
1M = = 


307XC104E-ND 


307XC503ERTR-ND pHeing Tape and Reel 

BO7XC1OZERTE-ND Series 1 10 50 Qty. Pricing 
307XC504ERTR-ND 307UC AS 1.40 5.81 800 120.00 
307XC105ERTR-ND 307XC 15 1.40 5.81 1,000 150.00 


1942 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CTS. Wirewound Potentiometers - 5 Watt 


Series 026 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 50 ~ 25KQ Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts @ 25°C Res. Digi-Key Price Each cTs 
Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating maximum 500VDC Shaft Information: 1” FMS x .250” (25.40mm Q Part No. 1 10 50 400 Part No. 
FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° Bushing Information: Diameter: EIA Std. 
3/8"-32, UNEF-2A Thread Length: 3/8” + 1/64” (9.52mm + 40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to Rear 5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R5AOB1A1 
Locating Lug: Left Side, Terminals Down 10 CT2151-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 
25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 
50 CT2153-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 
438(11,13) ae avtabanet 100 CT2154-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R101B1A1 
-410 (10.41) rr 250 CT2155-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 
©,38(9.65) 938 250(6.3 5) 500 CT2156-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R501B1A1 
= (23.83) i 1K CT2157-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 
Ter) LL prielazsle. 5K CT2158-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R502B1A1 
e038) 10K CT2159-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 
25.40) 25K CT2160-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 
@ RoHS Compliant 
Series 270 


77 


(as 50) g.055(1.40) 
-5 Holes 


313.313 
(7.95)(7.95) :313 


.250|, 
(6.35) 


0.125 
(3.18) 


161 
(4.09) 


Mount. Surface 


SPECIFICATIONS: 


Effective Rotation: Without Switch 300° (Approx.), with Switch 290° (Approx.) 


177 
(4.50) 


Mount. Surface 


318 313 
7.95)(7.95) 
(98)(7-85) 7 95 


“IF 


.094 (2.39) 


Resistance Range: 5000 through 1MQ Resistance Taper: Linear, Logarithmic ae 1 40 eae 250 
Resistance Tolerance: +20% Locating Lug: Left Side, Terminals Down = 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4”-32, diameter: |C12223-ND-CT2233-ND 348 3.24 269 2.43 2.16 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500VDC 1/4” (6.35mm) CT2201-ND-CT2211-ND 2.71 252 2.10 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300° +5° Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: 125" |CT2212-ND-CT2222-ND 3.53 3.28 2.73 246 2.19 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @ 125VAC (UL Approved) (3.18mm) CT2234-ND -CT2244-ND 2.77 2.58 2.15 1.94 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Res. i-Key cTs Res. Digi-Key cTs Res. Digi-Key cTS Res. Digi-Key cTs 
a Part No. ie) Part No. Part No. fe} Part No. Part No. fey Part No. Part No. 
500 CT2223-ND® 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND® 270X232A501B1A1 500 CT2212-ND 270X232A501B2B1 500 CT2234-ND 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND® 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND® 270X232A102B1A1 1K CT2213-ND® 270X232A102B2B1 1K CT2235-ND 270X232A102B2A1 
2.5K CT2225-ND® 270X232A252B1B1 2.5K CT2203-ND® 270X232A252B1A1 2.5K CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND® 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND® 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND® 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND® 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND® 270X232A103B1A1 10K CT2216-ND® 270X232A103B2B1 10K CT2238-ND® 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND® 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND® 270X232A253B1A1 25K CT2217-ND 270X232A253B2B1 25K CT2239-ND® 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND® 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND® 270X232A503B1A1 50K CT2218-ND® 270X232A503B2B1 50K CT2240-ND 270X232A503B2A1 
100K CT2230-ND® 270X232A104B1B1 100K CT2208-ND 270X232A104B1A1 100K CT2219-ND® 270X232A104B2B1 100K CT2241-ND® 270X232A104B2A1 
250K CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K CT2209-ND® 270X232A254B1A1 250K CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K CT2232-ND 270X232A504B1B1 500K CT2210-ND 270X232A504B1A1 500K CT2221-ND® 270X232A504B2B1 500K CT2243-ND 270X232A504B2A1 
1MEG CT2233-ND® 270X232A105B1B1 1 MEG CT2211-ND® 270X232A105B1A1 1MEG CT2222-ND 270X232A105B2B1 1 MEG CT2244-ND® 270X232A105B2A1 
RoHS Compliant 
Carbon Potentiometers - 1/8 Watt Series 296 
SPECIFICATIONS: 


Fig. 1 — Vertical Adjust Fig. 2 — Horizontal Adjust 


Resistance Range: 5000 ~ 1MQ Resistance tolerance: +20% Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 85°C Voltage Rating: 
Across End Terminals: 250VDC Rotational Torque: 20-144gcm Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective Rotation: 280° (Approximately) 
Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: Knurled, Diameter: 6mm. Mounting 
Information: P.C. Board Mounting 


Res. Digi-Key Price Each cTS 
492 meal Fess") Fig. fe) Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
>|(12.50) |x (6.90), “100.99 o96 500 Vertical CT2261-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD501B1N 
ee, 46) (6.99) 1K Vertical CT2262-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD102B1N 
: : a 2.5K Vertical CT2263-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD252B1N 
5K Vertical CT2264-ND@ 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD502B1N 
ae Lor r 80) 10K Vertical CT2265-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD103B1N 
- ; 4 13h a 4 25K Vertical CT2266-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD253B1N 
343-540 50K Vertical CT2267-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD503B1N 
cg 71) (13. i 283.283 100K Vertical CT2268-ND@ 2.01 1.68 1.40 1.12 | 296UD104B1N 
us aly 039 (7.19) (7.19) 250K Vertical CT2269-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD254B1N 
0. 2 | A181 Ly 500K Vertical CT2270-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD504B1N 
ES 5.99) (3.00) robs? : .051(1.30) 41MEG Vertical CT2271-ND 1.51 1.26 1.05 84 296UD105B1N 
(2.11) *063(1.60) 500 Horizontal CT2250-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD501B1N 
447" 147 1K Horizontal CT2251-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD102B1N 
-016(0.41) (3.73) (3.73) 2.5K Horizontal CT2252-ND. 1.51 1.26 1.05 84 296XD252B1N 
pe Pater 5K Horizontal CT2253-ND@ 2.01 1.68 1.40 1.12 | 296XD502B1N 
Sestineny 10K Horizontal CT2254-ND@ 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD103B1N 
ves 2 25K Horizontal CT2255-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD253B1N 
50K Horizontal CT2256-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD503B1N 
.147(3. 100K Horizontal CT2257-ND@ 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD104B1N 
a 4713-73) — 250K Horizontal CT2258-ND 1.54 1.26 1.05 84 | 296XD254B1N 
re wrk 500K Horizontal CT2259-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD504B1N 
-106(2.69) }035(0.89) 1MEG Horizontal CT2260-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD105B1N 
PC Pattern 7 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1943 


Precision 
PRECISION Electronic 
Components Ltd. 


MIL Style RV6 — 1/2 Watt Carbon Potentiometers 


RV6L Series 


eaegh 14-02 NEF-2A 
+|« |1.65-3Plcs. . H270 
4.70 


Ba os.10 


=| 15.33 


RVE6N Series 
j=- 12.09 


|. 1/4-32 NEF-2A 
be) 6.35 


03.18 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ¢ Resistance Taper: 
Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C * Dielectric Strength: 750V RMS * Working Voltage: 350VDC 
maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C * Mechanical Rotation: 
295° QPL listed under MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft * Hardware included 


Resistance Code Chart 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code (Value) 


101 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (iMeg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg RV6LOILDIOC-ND 11.83 10.92 8.19 5.28 4.85 | RV6LAYSA(Code)A 
100-1Meg RV6NOOILIC-ND 10.73 9.90 7.43 4.79 4.39 | RV6NAYSD(Code)A 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (JL). 


Wirewound Precision Ten-Turn 
2 Watt Potentiometers 


19.05 


7.92 
1.57 >| 


20.62-+| 


GU Series 


3/8-32 UNEF-2A 7 


L 


Resistance Code Chart 


Specifications: * Resistance Tolerance: +5% ¢ Electrical/ 
Mechanical Rotation: 3600° + 10° -0° ¢ Effective Rotation: 


3600° nominal ¢ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds ene (vain) Waite) 
at ATM * Working Voltage: 500 volts maximum ¢ Power rating: 
2 watt at 70° C * Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) 101 (100) | 202 (2K) | 253 (25k) 
FMS screwdriver slotted, stainless steel » Bushing Style: 5/16” 201 (200) | 502 (5K) | 503 (50K) 
(7.95mm) * Temperature Coefficient: + 20 PPM/°C * Hardware 501 (500) 103 (10K) | 104 (100K) 
included 102 (1K) | 203 (20k) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. i] 10 50 100 250 Part No. 
100-100K GUDIOD1S826-ND 17.88 14.76 13.86 13.32 12.18 | GU(Code)1S26 


t+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (C1. 


Type SPR Washable 
1/2 Watt Carbon Potentiometers 


SPRU Series echt rel 
12.70 9t+|+ 1/4-32 NEF-2A 
1.63 c. 


“is + 635 | 
=] | = 93.18 


Pe 
L 
14.711 
5.08 


S& 5.08 
v 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ~ 5Meg »* Resistance 
Taper: Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C » Dielectric Strength: 750V RMS «¢ Working Voltage: 
350VDC maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C * Mechanical 
Rotation: 295° « Hardware included 

Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
07 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 

Resistance 

Range Digi-Keyt Price Each Precision 

(Q) Part- No. al 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg SPRULOUIC-ND 8.66 7.83 6.66 5.53 4.83 | SPRU(Code)1S28 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (ILL). 


MIL Style — 2 Watt Carbon Potentiometers 
RV4L, RV4N, RV4NJ-(Linear Taper Single Element) 


KA (Logarithmic Taper Single Element) 
KB (Reverse Logarithmic Taper Single Element) 


KU (High Life* Linear Taper Single Element) 100 ry 
*Rotational Life: 100,000 cycles 90 U 
fap ces 80 
KKA (Logarithmic Taper Dual Element) 70|_B 
KKB (Reverse Logarithmic Taper Dual Element) 0 
KKU (Linear Taper Dual Element) 5 50 [ 
2 49 A 
Specifications: 8 30 
Resistance Tolerance: +10% through 500K, ZX 20 
+20% from 1Meg 
« Power Rating: 2 Watts @ 70°C, Derate to 0 13.74 10 | 
Watt @ 120°C r 0 


¢ Dielectric Strength: 900V RMS ram 4 
¢ Working Voltage: 500 volts, but power not 3 Yo 
to exceed rating é 
* Operating Temperature: -65°C ~ 125°C 
* Mechanical Rotation: 314° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft. * Hardware included 


RVAL Series 
13.61 
| 7 |9/8-32 NEF-2A 
mie 
— 3 


6.32 


7 


15.88 


13.61 


pase NEF-2A 
r 06.35 


50.80 —~| 


RV4L SERIES (LINEAR) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 
% Electrical Rotation Clockwise 


U = Linear Taper 
A = Logarithmic Taper 


B = Reverse Logarithmic Taper 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) | Code (Value) 


500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 502 (5K) 704 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 103 (10K) 254 (250K) 
251(250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 253 (25K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1Meg) 503 (50K) 105 (1Meg) 
RVAN SERIES (LINEAR) RV4NJ SERIES (LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code (Value) | Corie (Value) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 500 (50) 502 (5K) 
500 (50) | 501(500) | 502(5kK) | 253(25k) | 254 (250K) 101 (100) 103 (10K) 
101 (100) | 102(1K) | 752 (7.5K) | 353(35K) | 504 (500K) 251 (250) 253 (25K) 
151 (150) | 152(1.5K) | 103(10K) | 503(50K) | 105 (1Meg) 501 (500) 104 (100k) 
251 (250) | 252 (2.5K) | 153(15K) | 104 (100K) 102 (1K) 504 (500K) 
252 (2.5K) 105 (1Meg) 
KB SERIES KKA SERIES KKB SERIES KKU SERIES 
(REV LOG) (DUAL LOG) (DUAL REV LOG) (DUAL LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code Code 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
102 (1K) | 104 (100K) 102 (1K) ] 104 (100k) 102 (1K) ] 104 (100K) 
502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 102 (1K) 
103 (10K) | 504 (500K) 103 (10K) | 504 (500K)  103(10K) | 504 (500K) 502 (5K) 
253 (25K) | 105 (1Meg) 253 (25K) | 105(1Meg) 253 (25K) | 105 (1Meg) Smee 
503 (50K) 503 (50K) 503 (50K) (10K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(0) Part No. 1 10 50 100 _250 | Part No. 
50-1Meg | RV4LCILICIC-ND 837 7.57 644 5.35 4.67 |/RV4LAYSA(Code)A 
50-1Meg | RV4NCICICIC-ND® 8.01 7.24 6.16 5.12 4.47 |RV4NAYSD(Code)A 
50-1Meg | RV4NJLILILIC-ND@ 8.01 7.24 6.16 5.12 4.47 |RV4NAYSJ(Code)A 
5K-1Meg | KACILILI1S28-ND@ 11.44 10.34 880 7.31 6.38 |KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND® 11.54 10.44 8.88 7.38 6.44 |KU5021S28-HL 
1K-1Meg | KBCILILI1$28-ND 11.44 10.34 880 7.31 6.38 /KB(Code)1S28 
1K-1Meg | KKACILILS28-ND 32.42 .29.31 24.94 20.71 18.09 | KKA(Code)1$28 
1K-1Meg | KKBLILILIS28-ND 32.42 29.31 24.94 20.71 18.09 | KKB(Code)1S28 
1K-10K KKULILILHS28-ND 26.18 23.67 20.14 16.72 14.61 | KKU(Code)1S28 
@ RoHS Compliant 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (JL). 


Model 15 Turns 
Counting Dial 


E15-1-11-ND: The left digit indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 999. 
E15-2-11-ND: The left two digits indicate the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 9999. 


Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 30.15 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 34.62 E15-2-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1944 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics NEW! K and P Series Knobs 


Authorized Distributor 


K Series: Machined Aluminum Alloy Stock Finish: Gloss Anodize Set Screws: Steel, Type 303, Hex Head, Cup Point 
P Series: General Purpose Phenolic (thermoset) (Maximum Temperature 120°C ~ 125°C, continuous) Finish: Gloss Insert: Copper Alloy Set Screws: Steel, Hex Head, Cup Point Inlays: Skirts, Aluminum Alloy, Spun Finish 


Fig. 1 — KB Series — Straight Knurl Fig. 2 — KD Series — Diamond Knurl Fig. 3 — KLN Series — Straight Knurl Fig. 4 — KN Series — Straight Knurl Fig. 5 — KN Series — Concentric 
and Top Line Indicator with Indicator Line with Top and Side Indicator with “Fingertip” Spinner/Less Indicator | Set with Straight Knurl with 
Indicator Line 


Fig. 6 — KN Series — Straight Knurl Fig. 7 — KNS Series — Straight Knurl Fig. 8 — KPN Series — Straight Knurl Fig. 9 — PK Series — Straight Knurl Fig. 10 — PKA Series — Ribbed 
with Indicator Line with Arrowhead Indicator on Skirt with Pointer and Indicator Line with Dot Indicator on Skirt with Line Indicator on Skirt 


(Two-Toned) 
(i. 


Fig. 11 — PKAP Series — Ribbed Fig. 12 — PKB Series — Fluted with Fig. 13 — PKD Series — Straight Knurl Fig. 14 — PKE Series — Fluted with Fig. 15 — PKES Series — Fluted with 
with Skirt and Pointer with Indicator Line on Skirt Aluminum Skirt with Arrow Indicator Indicator Line Skirt and Indicator Line 


Indicator Line 


@ 
{il dm). li 
7 


Fig. 16 — PKG Series — Ribbed with Fig. 17 — PKG/PKGP Series — Ribbed with Fig. 18 — PKS Series — Straight Knurl Fig. 19 — PKS Series — Straight Knurl with 
Indicator Line Indicator Line Aluminum Skirt with Line Indicator Aluminum Skirt or Arrow Indicator 
MN 
Shaft Shaft 

Diameter Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics Diameter Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 

Fig. | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Fig. | Inch (mm) Inch (mm) |Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
K Series — Machined Aluminum P Series — Molded Phenolic 
ae 0.251 (6.37) | 0.748 (19.0) |450-1719-ND$ 223 1.98 1.73  1.55|PK50B1/4 

0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1689-NDt 15.62 14.25 12.33 11.51 | KB500A1/4 g_| 0.126 (820) | 0.748 (19.0) |450-1720-ND$ ben 4oai, son 4 eslleisontia 

4 | 0-126 (8.20) | 0.50(12.7) BecgeCNBiae 10-15 9.26 68.01 7.48 | KBSO0A1/8 0.251 (6.37) | 0.984 (25.0) |450-1721-NDt 319 284 2.48 2.22|PK70B1/4 
0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1691-ND$ = 9.72 8.87 = 7.68 7.17) KB500B1/4 0.251 (6.37) | 1.25 (31.8) |450-1722-ND$ 3.19 2.84. 2.48 2.22 | PK90B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50(127) (EEOC 972 887 7-88 7-17 | KBS00B1/8 0.251 (6.37) | 0.795 (20.2) |450-1723-ND$ 2.51 2.28 1.95 1.75 | PKAS0B1/4 

> | 0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1693-ND$ 8.15 7.44 6.44 6.01 | KD500B1/4 10 Bet ay aon ae peace. ah ee oe see pene 

.251 (6.37) | 0. .9) |450-1725- i : 67 i 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1694-ND 8.15 7.44 644  6.01|KDS500B1/8 
(9:20) (12.7) i il 0.251 (6.37) | 1.375 (34.9) |450-1726-ND$ 5.18 4.60 4.01 3.60 | PKA90B1/4 
0.251 (6.37) | 1.252 (31.8) |450-1695-NDt 14.19 1295 11.21 10.46) KLN1250A1/4 44 | 0-251 (6.37) | 0.787 (20.0) |450-1727-ND¢ 3.72 3.30 2.88 2.58 | PKAP50B1/4 
0.251 (6.37) | 1.252 (31.8) |450-1696-ND$ 14.19 12.95 11.21 10.46 | KLN1250B1/4 0.251 (6.37) | 0.976 (24.8) |450-1728-ND$ 512 4.54 3.96  3.55|PKAP70B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1697-NDt 7.89 7.21 6.24  5.82|KLNS500A1/8 jo | 0-251 (6.37) | 1.12 (28.3) |450-1729-ND$ 4.46 3.96 © 3.46 3.10] PKB70B1/4 

3 | 0-251 (6.37) | 0.50 (12.7) ]450-1698-ND$ 7.75 7.08 += 6.12 5.72 | KLNS00B1/4 0.251 (6.37) | 1.50 (38.1) |450-1730-ND¢ 5.70 5.06 4.42 3.96 | PKB90B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) ]450-1699-ND+¢ 8.52 7.78 673  6.28|KLN500B1/8 4 | 0-251 (6.37) | 1.02 (25.9) |450-1731-ND$ 3.97 3.52 3.08 2.76 | PKD70B1/4 
0.251 (6.37) | 0.74 (18.8) ]450-1700-NDt 9.15 835 7.23  6.75|KLN700A1/4 0.251 (6.37) | 1.02 (25.9) |450-1732-ND$¢& 3.97 3.52 3.08 _2.76 | PKD70B101/4 
0.251 (6.37) | 0.74 (18.8) ]450-1701-ND¥ 9.15 835 7.23  6.75|KLN700B1/4 44 | 0-251 (6.37) | 0.626 (15.9) |450-1733-ND$ 3.44 3.06 2.67 2.39 PKE60B1/4 
0.251 (6.37) | 0.937 (23.8) |450-1702-ND¢ 10.89 9.94 8.60 8.03 | KLN900B1/4 0.251 (6.37) | 0.890 (22.6) |450-1734-ND$ 3.63 3.22 2.81 2.52 | PKE90B1/4 
0.251 (6.37) | 1.75 (44.5) |450-1703-ND 27.19 24.81 21.47 20.04] KN1751AS1/4 0.251 (6.87) | 1.90 (82.8) Pataca 368 9.22 2.81 2.52) PKES120B1/4 

4 | 0-251 (6.87) | 1.75 (44.5) |BoQsICS NDE: ; : : s 0.251 (6.37) | 0.748 (19.0) |450-1736-NDt 313 2.78 243 2.18|PKES60B1/4 
0.251 (6.37) | 1.75 (44.5) ]450-1704-ND$ 27.19 24.81 21.47 20.04] KN1751BS1/4 15 | 0.126 (3.20) | 0.748 (19.0) |450-1737-ND$ 313 278 243 2.18|PKES6OB1/8 

5 | 0.251 (6.37) | 0.75 (19.1) |450-1708-ND$ 15.13 1381 11.95 11.16 | KN5700B1/4 0.251 (6.37) | 0.855 (21.7) Ree eiay 213 2.78 243 2.18) PKES70B1/4 

0.251 (6.37) | 1.01 (25.7) |450-1739-ND¢ 3.60 319 279 2.50|PKES90B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1705-NDt 758 6.92 5.99 5.59) KN500A1/8 0.126 (3.20) | 0.437 (11.1) ]450-1741-ND$A 2.39 2.12 1.85 ~—- 1.66 | PKG40B1/8 
0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1706-ND$ 7.58 6.92 5.99  5.59|KN500B1/4 16 | 0.251 (6.37) | 0.551 (14.0) |450-1742-ND¢ 2.82 251 219  1.96|PKGS50B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1707-ND$ 7.58 6.92 5.99  5.59|KN500B1/8 0.126 (3.20) | 0.551 (14.0) |450-1743-ND$ 282 251 2.19  1.96|PKG50B1/8 

6 | 0.251 (6.37) | 0.75 (19.1) |450-1709-NDt 8.58 7.83 678  6.33|KN700A1/4 0.251 (6.37) | 0.740 (18.8) |450-1744-ND¢ 5.36 4.76 4.16  3.72|PKG70B1/4 
0.251 (6.37) | 0.75 (19.1) ]450-1710-ND$ 9.58 874 7.56 7.06|KN700B1/4 47 | 0-251 (6.37) | 0.862 (21.9) }450-1745-NDE 5.36 4.76 «4.16 3.72 PKG90B1/4 
0.251 (6.37) | 0.949 (24.1) |450-1711-NDt 10.94 9.99 8.64  8.07|KN900A1/4 0.251 (6.37) | 1.055 (26.8) |450-1740-ND$ 5.61 4.98 4.35 3.90 | PKG100B1/4 
0.251 (6.37) | 0.949 (24.1) |450-1712-ND$ 1094 999 8.64 8.07|KNo00B1/4 0.251 (6.37) | 0.740 (18.8) |450-1746-ND$0 5.24 4.65 4.06 ~—3.64. | PKGP70B1/4 

0.251 (6.37) | 1.17 (29.6) |450-1747-ND$¥ 4.31 3.83 3.34 2.99] PKS1103B101/4 

7 | 0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1713-ND§ 12.00 10.95 9.48 8.85 | KNS501BA1/4 jg | 0-251 (6.37) | 1.17 (29.6) |450-1748-ND$W 5.80 5.15 4.49 4.03] PKS1105B101/4 

0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1714-ND§ 12.00 1095 9.48  8.85|KNS501BA1/8 0.251 (6.37) | 1.17 (29.6) |450-1749-ND$ 5.80 5.15 4.49  4.03|/PKS1106B1/4 
0.251 (6.37) | 1.18 (30.0) |450-1750-ND$& 5.39 4.79 4.18 3.75 | PKS1132B101/4 

0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) ]450-1715-ND$ 17.96 16.38 14.18  13.23|KPN500B1/4 0.281637) | 1.42.16.) EGHPERNDSIN 4.07 aes 90 a.04| PKSeoBi/4 

. ; k : -1716- f ; ; : 19] ~ : , : ee : : ° : 

g | 2-126 (8.20) | 0.50(12.7) eat ti (618 (14.72) 12.74 11.69) KPN5O0B1/8 0.251 (6.37) | 1.42 (36.1) |450-1752-ND$4& 7.01 6.22 5.43 4.86 | PKS90B101/4 
0.251 (6.37) | 0.937 (23.8) ]450-1717-NDt 19.27 17.58 15.21  14.20| KPN900A1/4 ; - - 
0.251 (6.37) | 0.937 (23.8) |450-1718-ND¢ 19.27 17.58 15.21  14.20|KPN900B1/4 t+ Color: Natural + Color: Black § Color: Black-Natural With 0-10 Numerals 4 With Bar Pointer 

A Uses #4-40 set screw W With 0-9 Numerals 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to11) 1945 


KILO Machined Aluminum Instrumentation Knobs 


INTERNATIONAL 


Features: ¢ All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. 

¢ Precision aluminum machined surfaces from bar stock. * ML Model: One 6-32 set screw located 90° from the indicator line. 

¢ Anodized finish gloss or matte. ¢ DD, JD, DDS and SC Models: Two 6-32 set screws set 120° apart. 

* Colors are clear or black. * HD Model: Two 6-32 set screws set 90° apart. 

¢ Set screws accept a 1/16” hex allen wrench * OEJ, OED and OES Models: Single 6-32 set screw located 180° from indicator line. Made in the USA 


Fig. 1 —- ML Model Fig. 2 - DD Model Fig. 3 — JD Model Fig. 4 —- HD Model Fig. 5 - DDS Model Fig. 6 - SC Model 
“Soft Touch” 


Fig. 7 —- OEJ Model Fig. 8 - OEJ-ARROW Model Fig. 9- OED Model Fig. 10 - OED-ARROW Model 
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Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. ql 10 50 100 Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(J000-ND 5.69 506 4.18 3.80 .125 (3.18) 50 (12.70) 226-(1020-ND 5.76 512 423 3.84 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J069-ND 6.35 564 466 4.23 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1063-ND 641 5.70 471 4.28 
125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1026-ND 6.95 6.18 5.10 4.64 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1038-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
-125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1027-ND 7.63 6.78 5.60 5.09 .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1039-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
-236 (6.00) -50 (12.70) 226-L1003-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1023-ND 5.76 5.12 4.23 3.84 
: .236 (6.00) -625 (15.875) 226-(1071-ND 6.35 564 466 4.23 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1065-ND 641 5.70 471 4.28 
-236 (6.00) 75 (19.05) 226-11004-ND 6.95 618 5.10 4.64 : .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(024-ND 689 612 5.05 4.59 
-236 (6.00) 925 (23.50) 2267028 :ND. Gees. Be G0: 28 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1040-ND 745 662 547 4.97 
-250 (6.35) 280 :(12:70) 226E025ND peer eer aR 1 2:80 .250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1037-ND 576 5.12 423 3.84 
-250 (6.35) 625 (15.875) 226-1070-ND 6.35 564 466 4.23 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(]064-ND 641 5.70 471 428 
-250 (6.35) -75 (19.05) 226-11001-ND 695 618 5104.64 250 (6.35) .75 (19.05) 226-(021-ND 689 612 5.05 4.59 
-250 (6.35) 925 (23.50) 226-11002-ND 763 678 5.60 5.09 250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1022-ND 745 662 547 4.97 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(J005-ND 5.24 466 385 3.50 125 (3.18) 50 (12.70) SAND Sue Baa aba  Skd 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J057-ND 5.36 476 393 3.57 . : : j : : : , . . 
“125 (8.18) "75 (19.08) NEO BUND Bas ies oa: aes .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1073-ND 641 5.70 471 4.28 
125 (3.18) 925 (23.50) MEW ORD Pee. GOs tier Jaiao .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1074-ND 689 612 5.05 4.59 
: : : d : : : : .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1075-ND 745 662 547 4.97 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(J008-ND 5.24 466 385 3.50 
“236 (6.00) 625 (15.875) SBS AUN Bae. “Ave. aon caley .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1080-ND 5.76 512 423 3.84 
2 "336 (6.00) 75 (19.05) 226-[009-ND 542 482 398 362 ‘ .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1081-ND 641 5.70 471 4.28 
"236 (6.00) 925 (23.50) 226-(1044-ND 569 506 418 3.80 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1082-ND 689 612 505 4.59 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1083-ND 745 662 547 4.97 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1041-ND 5.24 466 385 3.50 
250 (6.35) 625 (15.875) 226-(058-ND 536 476 393 357 .250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1076-ND 5.76 512 423 3.84 
(250 (6.35) 75 (19.05) 296-(1006-ND 5.42 482 398 3.2 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1077-ND 641 5.70 471 4.28 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1007-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-(1078-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1079-ND 745 662 547 4.97 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1010-ND 5.24 466 385 3.50 
.125 (3.18) .625 (15.875) 226-(060-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 -125 (3.18) -50 (12.70) 226-(1084-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1034-ND 542 482 398 3.62 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1085-ND 331 294 243 2.21 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1035-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .125 (3.18) -75 (19.05) 226-(1086-ND 342 3.04 251 2.28 
236 (6.00) 50 (12.70) peSreaians Mod ABR ~ “Bae ~ eGo .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1087-ND 353 3.14 260 2.36 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(J062-ND 5.36 476 393 3.57 .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(092-ND 320 284 235 213 
3 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(J014-ND 542 482 398 3.62 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1093-ND 331 294 243 2.21 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(J036-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 iL .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1094-ND 342 3.04 251 2.28 
250 (6.35) “50 (12.70) 226-J033-ND 524. 466 385 3.50 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1095-ND 353 314 260 2.36 
-250 (6.35) -625 (15.875) 226-(1061-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 .250 (6.35) -50 (12.70) 226-(1088-ND 3.20 2.84 2.35 2:13 
.250 (6.35) -75 (19.05) 226-L1011-ND 5.42 4.82 3.98 3.62 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1089-ND 3.31 2.94 243 2.21 
.250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1012-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1090-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.125 (3.18) .50 (12.70) 226-(015-ND 596 530 4.38 3.98 -250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1091-ND 353 3.14 260 2.36 
125 (3.18) -625 (15.875) 226-(J066-ND 6.64 5.90 487 4.43 .125 (3.18) 50 (12.70) 226-(120-ND 320 284 235 213 
125 (3.18) -75 (19.08) 226-(1030-ND eo One Valens ace 125 (3.18) 625 (15.875) 226-(1121-ND 331 294 243 2.21 
-125 (3.18) 925 (23.50) ZAHRA B= 0 ies ee 125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1122-ND 342 3.04 251 2.28 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1018-ND 5.96 5.30 4.38 3.98 8 -125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1123-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
4 te pe ee oe peeneee ae a peal ee 236 (6.00) 50 (12.70) 226-1128-ND 320 284 235 213 
“236 (6.00) 925 (23.50) SOG ONT alec. “900° Roll = eo .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(129-ND 331 294 243 2.21 
d : : : : : : : .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1130-ND 342 3.04 251 2.28 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(J029-ND 5.96 530 438 3.98 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1131-ND 353 314 260 2.36 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(J067-ND 6.64 590 487 4.43 
ea pean pe vey Seas nas oy ae poe * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
50 (6.35) #925 (28/50) s : ig : 2: 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1946 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KILO Machined Aluminum Shaft Diameter | Dimension A Digi-Key* Price Each 
. Fig. Inch (mm Inch (mm Part No. 1 10 50 100 
irrawarronar~=«: INStrumentation Knobs (Cont) s Mal) lid) 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1136-ND 3.20 284 235 213 
, : ; ee ; .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(137-ND 3.31 294 243 2.21 
= scared aaa e Be sat { re ee cae Aaa 10 | 950 (6.35) .75 (19.05) 226-(]138-ND 342 3.04 251 228 
Heb || Unein(Camiy) fein (Catia) OB 250 (6.35) 925 (23.50) 226-(1139-ND 353 3.14 260 2.36 
-250 (6.35) -50 (12.70) 226-(1124-ND 3.20 2.84 235 2.13 .125 (3.18) .50 (12.70) 226-(108-ND 3.80 3.38 279 2.54 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1125-ND 3.31 294 243 2.21 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1109-ND 3.94 350 289 263 
8 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1126-ND 3.42 304 251 2.28 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1110-ND 407 362 299 272 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1127-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 +125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1111-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(096-ND 320 284 285 213 -236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1116-ND 3.80 3.38 279 2.54 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(097-ND 331 294 243 2.21 "1 236 (6.00) 625 (15.875) 226-(1117-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-[098-ND 342 3.04 251 228 o ee eae See END ee aa ae 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-(099-ND 353 314 260 2.36 ~296 (6-00) i226 (28.50) : : : : 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(112-ND 380 338 279 2.54 
236 (6.00) 50 (12.70) 226-[104-ND 3.200 2.84 2.35 02.13 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1113-ND 3.94 350 289 263 
Fy -236 (6.00) 625 (15.875) 226-(]105-ND 3.31 2.94 243 2.21 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1114-ND 407 362 299 2.72 
-236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1106-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1115-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1107-ND 353 314 260 2.36 7125 (3.18) “50 (12.70) SOD Wap aaa OTe) toes 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1100-ND 3.20 284 235 213 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1145-ND 3.94 350 289 263 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1101-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 -125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1146-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
250 (6.35) 75 (19.05) 226-(1102-ND 342 304 251 228 125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1147-ND 4.28 380 314 2.85 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1103-ND 3.53 3.14 260 2.36 .236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1152-ND 3.80 3.38 279 2.54 
‘as(axe) | 60(1270) | 226CHG2ND 920 294 25 210 | | 1 | 2001600) | se5\ise7s | zeCNSGND S84 S50 289263 
.125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1133-ND 3.31 294 243 2.21 “336 (6.00) 925 (23.50) 296-F]155-ND ios. + Sao -eqat spies 
.125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1134-ND 3.42 304 251 2.28 
125 (3.18) 925 (23.50) 226-(1135-ND 353 314 260 2.36 250 (6.35) -60.(12-70) Be oD SEQ” 3.98" 4210!" 32.08 
10 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1149-ND 3.94 350 289 263 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1140-ND 3.20 284 235 2.13 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1150-ND 4.07 362 299 2.72 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1141-ND 3.31 294 243 2.21 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(151-ND 4.28 380 314 2.85 
236 (6.00) -75 (19.05) 22642 ND 9.42 3.04 2.51 2.28 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1143-ND 353 314 260 2.36 ‘ i 
1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 


DDSPT Model Made in the USA SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 


Top View 4-40 Set Screw 
Indicator 


Features: Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” 
(6.35mm) with 3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. 

400 Series: 1” (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi- 
turn potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the shaft, and 
the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a ratio of 1000 to 1 for 
ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or without locking mechanism. 

500 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. 

-595 (15.11) 600 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Uncalibrated dial. 

3400 Series: 7/8” (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers 
up to twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting directly to 


Side View 


Features: the potentiometer shaft. 

* Precision aluminum machined surfaces from bar stock * Colors are clear or black 

* Anodized finish gloss or matte * DDSPT knobs have a single 4-40 set screw Digi-Key Price Each Kilo 

Fig. | Description Part No. u a) 10 Part No. 
Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each Commercial 10 Turn (Calibrated) 
Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 Black Anodize, No Lock A11KL-ND 19.72 18.31 16.91 a 
125 (3.18) | Clear/Gloss | 226-1046-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 4 | Black Anodize, with Lock 412KL-ND 20.77 19.29 17.81 412 
.236 (6.00) | Clear/Gloss | 226-1047-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 19.72 18.31 16.91 461 
.250 (6.35) | Clear/Gloss | 226-1045-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, with Lock 462KL-ND 19.72 18.31 16.91 462 
125 (3.18) | Black/Gloss | 226-1049-ND 16.85 14.98 12.36 14.24 Commercial Single Turn (Calibrated) 
‘236 (6.00) | Black/Gloss | 226-1050-ND 16.85 14.98 12.36 41.24 Black Anodize, with Lock 512KL-ND 19.13 17.85 17.00 512 
250 (6.35) | Black/Gloss | 226-1048-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 2 | Clear Anadize, No Lack ScUKE ND Lees 13.76 13.10 561 
Clear Anodize, with Lock 562KL-ND 19.13 17.85 17.00 562 

125 (3.18) | Clear/Matte | 226-1052-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial Single Turn (Uncalibrated) 
236 (6.00) | Clear/Matte |2eosiCo Ny) 16.85 14.98 12.36 ed Black Anodize, with Lock 612KL-ND 18.52 17.29 1646) 612 
250 (6.95) | Clear/Matte |Z2GaICStiNb) 16.85 14.98 12.36 it 3 | Clear Anodize, with Lock 662KL-ND 18.52 17.29 16.46 662 
.125 (3.18) Black/Matte 226-1055-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial 20 Turn (Calibrated) 
.236 (6.00) | Black/Matte | 226-1056-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Black Anodize, with Lock 3412KL-ND 18.52 17.20 15.88 3412 
.250 (6.35) | Black/Matte | 226-1054-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 4 | Clear Anodize, with Lock 3462KL-ND 18.52 17.20 15.88 3462 


Ee ‘v7 STONE Shaft Dimensions — mm Digi-Key Price Each 
a Se 28 Fig. Dia. — mm A B c Part No. 1 10 100 
: 3.18 | 12.70 1295 3.81 8554K-ND 5.82 5.44 5.33 
Instrumentation Knobs 1 | 635 | 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 6.03 5.63 5.51 
6.35 | 2286 2007 5.59 8556K-ND 6.21 5.80 5.72 
3.18 | 12.70 1397 22.86 8558K-ND 7.29 6.81 6.66 
2 | 635 | 17.78 1803 29.21 8559K-ND 8.70 8.12 8.01 
2 635 | 2286 2210 38.74 8560K-ND 9.93 9.27 9.14 
BS 635 | 17.78 1549 29.21 8565K-ND 7.38 6.89 677 
il ie Hae 3 | 635 | 2286 1626 38.74 8566K-ND 7.95 7.42 7.22 
aH a 3.18 | 1270 1295 8.89 8567K-ND 8.76 8.18 8.03 
4 | 635 | 17.78 1549 11.68 8568K-ND 10.05 9.38 9.20 
Skirted Round Round with Dial Double Bar Single Bar 6.35 | 2286 2007 14.99 8569K-ND 10.89 10.17 10.01 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1947 


Panasonic audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


A(15), BOB 


Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% » Power Rating: 
.05w @ 50°C * Voltage Rating: E =V/PR but E < 50VAC/20VDC * Rotation Angle: 300° +5° 
Life: 10000 turns minimum ¢ Application: Audio mixer 


* 
pe 
= 
a 
E 
> 
fo) 
D(10A) G(15C) 
1020 40 60 80 100 
100 80 60 40 20100 
Term.1 ; terms Term.1 Term.3 
; Effective rotation clockwise -~ ~~ Effective rotation (Counterclockwise) 
A Shaft :O 6.0 mm *Output V. between term.1& 2 y 49Q9, *Output V. between term.2&3 yx 499% 
Shaft :0 6.0 mm Operating V. between term.1 & 3 * Resistance Code Chart Operating V. between term.1 & 3 
* Hardware Included Code (Resistance Value) 
10.6 Code (Value) | Code (Value) 
erie1.6 502 (5K) 103 (10K) 
2.10 o> 203 (20K) 503 (50K) 
#142 43-7 
3-01.17 9E0—+ ; a“ 
+ _>| er ae an fe 
' ‘ (View from mtg. side) Center Digi-Key Pricing Panasonic’ 
(View from mtg. side) Fig. | Taper | Detent | Bushing | Part No. 1 40 100 1,000 | PartNo. 
Footprint Applies to E ; Footprint Applies to 9mm Audio Potentiometers 
Figures 1,263 Riguise 49/88 B Y None | P3MCIOCKND 1.05 873 65.48 483.06 | EVU-F3AF30BCILJ 
D Y None P3B2L000-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30DL 
? B N None P3C3| -ND 1.12 9.33 69.98 516.26 | EVU-F2AF30BLI) 
D N None P3D4(] -ND .99 8.22 61.65 454.84 | EVU-F2AF30DL0 
B Y Metal P3E5D0-ND@® 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3BLIL] 
D y Metal P3F6LI0L-ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3D00) 
5 2 B N Metal P38G7DUD-ND® 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3BLIL] 
D N Metal P3H8' -ND® 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3DL1L) 
; : ani 2 B Y Plastic | PSISDOC-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-FSLFL3BDI0 
Shaft :9 6.0 mm Shaft :@ 6.0 mm D Y Plastic P3JOOOO-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3D010 
: B N Plastic P3K1000-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3BL) 
epereware included D N Plastic | P3L200IC-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3DCI0 
‘ B A None P3M3L000-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25BL1.) 
12mm Potentiometers D Y None P3N400C-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25DC10] 
Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ « Tolerance: +20% » Power Rating: 4 B N None P3P5C/0C-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25B00 
.05w @ 50°C »* Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC (Do not use DC Voltage) 
* Rotation Angle: 300° +5° « Life: 15000 turns minimum « Application: Audio mixer D b None P3Q6L0-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 Evu-E2ar2s000 
B ¥ Metal P3R7000-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4BLI) 
D 6 Metal P3S8L00-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4D00 
5 
B N Metal P3T9000-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4BL1) 
D N Metal P3U0L0I0-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4DC11 
B Y Plastic P3w1000-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4BL1_] 
é D Y Plastic P3xX2L00-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4DU01L) 
B N Plastic P3Y3000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4BL1-) 
D N Plastic P3Z4000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4DU1L) 
Shaft :O 6.0 mm : 
12mm Audio Potentiometers 
* Hardware Included 
B 3" None P2A5LJIC-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30BLI) 
AC Y None P2B6LI0-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F30000) 
a A N None P2C7000-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30ACIL) 
D N None P2D8) -ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30D0) 
(Resistor 4 ATP B Y Metal | P2E9DDC-ND 269 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-Y91FO3BLI 
_B-Resistor 2) AC Y Metal P2FOLOD0-ND 2.38 19.83 148.73 1097.26 | EVJ-YK1FO3000 
(View from mtg. side) cl 8 
13. 15: A N Metal P2G1000-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3AC) 
Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 Shaft :@ 6.0 mm D N Metal | P2H20DID-ND 262 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3D010 
B ¥ Plastic P2i3.000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3BLI) 
AC Y Plastic P2J40000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-YK6FO30LI0 
° A N Plastic P2K5LJL-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3ACI) 
D N Plastic P2L6LJ00-ND 2.51 20.89 156.67 1155.86 | EVJ-Y15FO3DL00 
B Y None P2M7(0001-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25BC) 
AC Y None P2N8L1001-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-CV1F25000 
10 A N None P2P9D00-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25AC.) 
D N None P2Q0L000-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25DOIL) 
B ¥ Metal P2R1000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-C51F02BC) 
i 1 AC ¥ Metal P2S2000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-CC1F02000) 
©): 14 A N Metal P2T3000-ND 2.35 19.57 146.79 1082.98 | EVJ-C20F02AC) 
¥ 2 33 
6-00.8' 990000 r —40.5 D N Metal P2U40001-ND 2.35 19.57 146.79 1082.98 | EVJ-C20F02D0L) 
2X 5=10 i | Z 
Ap A;B;BpByAg * Hardware included Y Plastic P2Ws5C10L1-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-C56F02BLI.) 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) AC Y Plastic P2xX6LID-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CCé6éFO20I0U) 
(View from mtg. side) 12 
A N Plastic P2Y7000-ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25Fo2AC) 
= ‘ 
Fodtprint Applies to oy * Hardware for Fig. 8 D N Plastic | P2Z80OO-ND 253 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02D010] 


Figures 10, 11, & 12 and Fig. 11 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for IU. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1948 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic thumbwheel Potentiometers — re 


é gol 1.0 
Resistance Code Chart Code (Value) | Code (Value) & J : 1 37 
Code (Resistance Value) 502 (5K) 203 (20K) g10 6.0 
103 (10K) 503 (50K) é 


Specifications: * Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% * Power Rating: B taper - .03W, 
All others .01W »* Voltage Rating: S0OVAC/20VDC * Rotation Angle: 260° +10° « Life: 10,000 turns minimum 


Center Digi-Key Pricing Panasonic* Rie 
Fig. | Taper | Detent Part No. 1 10 100 4,000 | PartNo. ; - Element Circuit 
(View from mtg. side) Diagram 
i | A N P4AQ -ND 2.07 17.25 12938 954.50 | EVL-HFAAQIACIC] 
B N P4B0 -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAO1BCIL] 
g | 08 N P4C101010-ND 2.07 17.26 129.42 954.83 | EVL-HFAAQ6ACIC] (View from mtg, side) 
B N P4D2C1CIL-ND} 2.07 17.26 129.42 954.83 | EVL-HFAAO6BLIL] eet is foie hla 
allt oA Y P4E3CIDIC-ND 232 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO1ACIC] oa & o 
B Y P4F40101-ND 232 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO1BOIL] 
gi), A N P4K9CICIO-ND® 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAOSACIC] 
B N P4LOCIDIC-ND® 2.07 17.25 12938 954.50 | EVL-HFAAOSBCIC] 
3) A Y P4MIOIOIC-ND® 232 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAOSACIC] iets a 
B Y P4N2CIOIC-NDe 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAOSBLI] Hi R241 #243 oS ae aa 


For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (IU. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. RoHS Compliant 


(View from mounting side) 


Specifications: * Tolerance: +30% * Power Rating: .01W »* Rotation Angle: 270°+5° * Life: P4G5102-ND 
5,000 turns minimum, All others 10,000 turns minimum « No center detent 


Rated 
Voltage 


| Dual Resistance | Digi-Key Pricing Tape & Reel t | Panasonic | 
Fig.| Taper (0) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. 
4 | B/B | 20VAC 50K P4J8503CT-ND@ 1.37 11.40 104.83) 800 547.20 | EVU-TUAB16B54 
5 | C/C | 22VAC 50K P417503CT-ND 98 815 74.96] 1,200 | 489.00/M] EVU-TUHB07C54 
6 | A/A | 0.5VAC 1K P4G5102-ND 96 8.00 60.01; — —| EVU-TW1B24A13 
7 | C/C | 10VAC 10K P4H6103-ND@ 96 8.00 60.01; — —| EVU-TW7B45C14 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


R2 #1#2 #3 


16mm Shaftless Potentiometers with Detents 


Recommended Applications: * Function switching and adjusting for control panels of car air conditioners 

Features: ¢ Small size * High click torque * External Dimensions: 16.7mm x 16.3mm x 6.0mm * Through hole for a shaft * Suitable 
for reflow soldering 

Mechanical Specifications: * Rotation Torque: 40 mN-m + 15 mN-m »* Detent Pitch: (12, 7 active) 30° + 3° * Rotation Angle: 360° 
Endless 

Electrical Specifications: * Power Rating: 0.05W * Nominal Total Resistance: 10kQ +30% * Taper: B ¢ Rotation Life: 30,000 
nominal 


je48 ii Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
aa) Detent Number 1 2 3 4 A 6 ul 
2-01.2 ° ° 2 ° ° 2 2 
Through Hole Angle 90 120 150 180 210 240 270 
Ouitput/Initial 5% max. 16.7% +5% | 33.3% +5% 50% + 5% 66.7% + 5% | 83.38% + 5% 95% min. 
Center of shaft 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 350 Part No. 
10KQ,12 Detents, SMD P12427CT-ND 5.83 48.60 447.16 P12427TR-ND 1020.60 EWV-YC8B14 
RoHS 
Low profile, long life sensor, which is suitable for detecting the angles of rotating axes, such as air conditioner dampers. (2) 
(View from parts side) on e : os 3 ‘ “ 
Solder 1.94 Recommended Applications: * Detection of air conditioner damper angles * Detection of various control unit angles 
Land 3 Features: * Low profile (H=2.2mm) *Long operation life: 1 million operation cycles assured, a wide electrical output angle of a 


maximum 347° 


Specifications: * Rating: 0.05W, 5V * Operating Force: 3 mN.m maximum » Linearity: +3% maximum ¢ Operation Life: 1,000,000 
cycles (operation Angle +30°) * Total Resistance: 10kQ +30% 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&RPricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
10KQ, 10mm, SMD P12426CT-ND 1.72 14.31 131.65 | P12426TR-ND 859.00/M | EVW-AE4001B14 


5mm Square Single-Turn Cermet Potentiometers 


SPECIFICATIONS: * Maximum Voltage: 200V 


MBG Series Mechanical Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC for one minute 
° i . * Temperature Coefficient: +100ppm/°C 
* Total rotation angle: Adjustment angle 200° nominal * Insulation Resistance: 100MQ 
* Soldering: Within 5 seconds maximum at 300°C 
n F ee Environmental Characteristics: 
iE y Electrical Gee * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Se} * Resistance Range: 5000 to 2 MO * Vibration: 20G 
are plan * Tolerance: +20% * Shock: 180G 
[3/3] PRONE: * Power Rating: 0.5W at 70°C * Seal: MIL-R-22097 Immersion 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Res. | Part No. Part No. Pricing Part No. Part No. 
(Q) | Side Adjust / Top Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Side Adjust Top Adjust 
500K | MBG52-ND | — 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B52 | — 
3x0.7 1K | — MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B13 
508 500K | — MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B55 
P.C.B. piercing plan 1M | MBG16-ND | — 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B16 | — 
2M | — MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1949 


Panasonic _ Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 —- Thin Type Fig. 2 - Mono Type 


Features: * Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width « Light sliding force and Features: * Slim type fader, 9mm width, 8mm height »* Excellent cost performance applicable to 
excellent operation »* Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than audio mixers for amateur use Recommended Applications: * Fade control for audio mixers ¢ Multi- 
100dB, and low noise Recommended Applications: * Fade control for common type audio mixers Track Recorders * Paper position sensors for copiers 


7-O1.5 
nN 


Fig. 3 — Standard Type Fig. 4 — Motor Type 
Features: * Excellent operational feeling * Low noise, long operational life, highly accurate attenuation Features: * Excellent operation feeling, high 
Recommended Applications: * Fade control for audio mixers and musical key boards * Heat control speed driving and power saving design * Dust- 
or mode switching for car air conditioners * Measurement instruments proof mounting possible by 90° off set lever design 
Recommended Application: * Automated Audio x 
8-O1.3 5. Mixers (Common/Amateur Type) 8 
te x 
3 y 
= 1° 
Ele 
Flo 
8 i 
2/3 
5/8 
8/5 
=|s 
Ola 
Siva a s|2] °o a0 100 
CIRCUIT DIAGRAM 2 2 Term. #1 Term. #3 
Crineiorina Taco 6] £| Traveling in % from terms #1 to #3 
3 and T- short terminals oA “p 
4',2,3' and T- dummy terminals Taper "A Taper "D 
Note for Dual: 3 and T- short terminals Taper "B" Taper "Y" 
3 and T'- short terminals) 
Resist. Travel Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Q) Style (mm) Dual Taper Part No. if 10 50 100 Part No. 
10K Thin 100 Ss ¥ PJQ100SY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15Y14 
10K Thin 100 Ss A PJQ100SA-ND® 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15A14 
10K Thin 100 Ss D PJQ100SD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15D14 
10K Thin 100 Ss B PJQ100SB-ND® 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQLR15B14 
10K Thin 100 D Y PJQ100DY-ND® 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15Y14 
10K Thin 100 D A PJQ100DA-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15A14 
{ 10K Thin 100 D D PJQ100DD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15D14 
10K Thin 60 Ss ¥ PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15Y14 
10K Thin 60 Ss A PNAO60SA-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15A14 
10K Thin 60 Ss D PNAO60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15D14 
10K Thin 60 Ss B PNAO60SB-ND® 7.19 5.75 4.78 4.32 EVA-NAHR15B14 
10K Thin 60 D a PNAO60DY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15Y14 
10K Thin 60 D A PNAO60DA-ND 9.20 7.36 6.11 5.52 EVB-NADR15A14 
10K Thin 60 D D PNAO60DD-ND 9.20 7.36 6.11 5.52 EVB-NADR15D14 
10K Mono 100 Ss a PNF100SY-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15Y14 
10K Mono 100 Ss A PNF100SA-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15A14 
10K Mono 100 Ss D PNF100SD-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15D14 
2 10K Mono 100 Ss B PNF100SB-ND® 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF3R15B14 
10K Mono 60 Ss Me PNEO60SY-ND 71 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15Y14 
10K Mono 60 Ss A PNEO60SA-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15A14 
10K Mono 60 Ss D PNEO60SD-ND® 71 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15D14 
10K Mono 60 Ss B PNEO60SB-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE3R15B14 
10K Standard 60 Ss A PQ1060SA-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15A14 
10K Standard 60 Ss D PQ1060SD-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C015D14 
10K Standard 60 Ss B PQ1060SB-ND® 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q12C15B14 
10K Standard 60 D A PQ3060DA-ND® 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15A14 
3 10K Standard 60 D D PQ3060DD-ND@ 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15D14 
10K Standard 45 Ss A PP1045SA-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15A14 
10K Standard 45 Ss D PP1045SD-ND® 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15D14 
10K Standard 45 Ss B PP1045SB-ND@ 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P12C15B14 
10K Standard 45 D A PP3045DA-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15A14 
10K Standard 45 D D PP3045DD-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15D14 
4 10K Motor 100 Ss Y PNC100SY-ND@ 41.64 37.63 35.13 33.37 EVB-NC2P088BL 


@ RoHS Compliant 


Linear Position Sensors 


Features: * High-performance sensor « Linearity + 0.5% (EVAJ-Type) + 0.2% (EVAW-Type) * Long life and high resolution 
Specifications: * Voltage Rating: 5VDC maximum ° Taper: B (EIAJ 1B) * Operating force 0.25 N for EVA-W, 0.5 N for EVA-J 


Recommended Applications: * Detection of camera/camcorder lens positions * Detection of seat positions for automobiles 
¢ Detection of positions in tilt and telescopic mechanisms for automobiles * Detection of headlight angle for automobiles 
Total Travel Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Resistance (mm) Life Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 10KQ + 30% 32.0 100K Cycles | P12338-ND 2.03 1.63 1.35 | EVA-JGTJ20B14 
2 30KO + 30% 9.0 20K Cycles P13569-ND 1.34 1.08 .89 | EVA-W7NR04B34 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1950 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


Derating Ration (%) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 


Features: * 3mm sealed type for flow and reflow soldering 
<< OTT 
é 
5 J OT 


* Labor cost saving filmless sealed construction; Resistance 
Range: 330-470K; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.05W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 10; 
Soldering Heat: 250°C 10s/260°C 5s 
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Features: * 4mm open frame type for reflow soldering 
¢ Two terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering » Tri- 
angle terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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14, Filled With 
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Ex: 2x10 


Soldered 
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Recommended Land Layout 


Power Derating Curve 
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Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C ~ 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°C 
Peak Time: Tp < 240°C 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


‘Melting Time: 
Max. 30 sec. 
Preheat Zone 
2.5+ 0.3 minutes 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering * Excellent 
mounting efficiency; Resistance Range: 220-1.0MQ; Tolerance: 
+25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-40°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°C 10s 
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Recommended Land Layout 


Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering ¢ Inline 
terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


Adjust Slot 2-4 Filled With 
Resistance : .35 Depth Fibre Sheet 
Ex: 2x10'Q. ‘ Marking i 


‘ 128 ha .24 


Recommended Land Layout 


1.9" 
Soldered 


Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


Features: * 3mm carbon dust proof type for reflow soldering 
* Excellent mounting efficiency for pick and place assembly; 
* Rotation stopper feature (EVN-5E); Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +30%; Taper: Linear; Power Rating: 
.O5W @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 70°C; 
Temperature Coefficient: +500 ppm/C(25°C ~ 70°C) / 
+750 ppm/C (-20°C ~ 25°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 280°C 3s 


O”“~W+@® 
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Resistance L ! +! Shi 


* No stopper, 360° mechanical rotation. 


@ RoHS Compliant * For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 
t+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for LIL). 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 

Part No. il 10 100 Part No. 1,000 2,000 | Part No. 

P7JEIILICT-NDt “a4 4.11 33.76 P7JCILILITR-NDt 263.75 — TEVM-7JSX30BXX* Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 

P1SCILIDICT-NDt 32 3.00 24.64 P1SCICCITR-NDt —  192.50/M | EVM-1SSX50BXx* 331 (330) | 332(3.3K) | 333(33k) | 224 (220K) | 334 (330K) | 474 (470K) 

P1GOO0ICT-NDt 31 2.85 23.36 P1GOO0TR-NDt 182.50 — | EVM-1GSX30BXX* 

P1EOUIOICT-NDt 54 4.50 41.40 P1EDILIOITR-NDt 277.00 — | EVM-1ESX30BXx* Code Resistance Value For P1 / PSC Series 

P1DDOOOCT-NDt -50 4.13 37.95 P1DOD0OITR-NDt 254.00 — | EVM-1DSX30BXxX* 

PSCLILILICT-NDt@ 31 2.55 23.46 PSCLIOLITR-NDt} —  157.00/M | EVN-5CSXS50BXx* | | Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) [Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) (Code (Value) 

P5EDIDICT-NDt@ 28 2.35 21.62 PS5ELIDILITR-NDt@ —  145.00/M | EVN-5ESX50BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) | 203 (20K) 
503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 


Code Resistance Value For P5E Series 


Digi-Key® SMT Trimmer Potentiometers Kits Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E, values 100 - 1.0M (130 pieces) . $43.95 501 (500) | 102(1K) | 202(2K) | 502(5K) | 103 (10K) ) 203 (20K) | 503 (50K) 
P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces) . - $43.95 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1M) 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1951 


Panasonic Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont. 
Series P2N — Panasonic Series #EVM-2NSX80BXX 


Resistance 


Driver Slot: 


Features: 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 0.5-10 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 
100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 
100°C); Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 


Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 


Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; 
Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


eal 


al. 


Marking 


Series P3R — Panasonic Series #EVM-3RSX50BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 
Torque: 1-20 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; 


i 3 alas 


Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


Series P3Y — Panasonic Series #EVM-3YSX50BXX 


Marking 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


Series P3W — Panasonic Series #EVM-3WSX80BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; 
Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P3V — Panasonic Series #EVM-3VSX50BXX 


+7 Marking 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering 
* Rotation stopper feature; Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power 
Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation 
Torque: 20-100 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 
85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series PiU — Panasonic Series #EVM-1USX30BXX 


Dummy 


if 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (25°C ~ 100°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 
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Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic Code Resistance Value For P2N / P2W / P2X Series 
Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 3,000 _| Part No. Code (Value) )Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
P2NCIDICICT-NDt© 66 5.48 50.37 P2NCIDICITR-NDt - — 329.00/M | EVM-2NSX80BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202(2.0K) | 502(5.0K) | 103 (10K) 
P2WOULACT-NDt 63 5.25 48.30 P2WOIDIDTR-NDt — — 323.00/ EVM-2WSX80BXX* 203 (20K) 503 (50K) 104 (100K) 204 (200K) 504 (500K) 105 (1.0M) 
P2xXOOILICT-NDt 61 5.05 46.46 P2XILITR-NDt — 311.00/M — | EVM-2XSX50BXX Code Resistance Value For P3Y / P3W / P1U Series 
ee : se ane ieee rs = ees : = Steed Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) [Code (Value) 
areceiy 52 435 40.02 mean —  268.00/M — | EVM-3VSX50BXX* ESAs) | ARNG) | cas] cn) teaches) |) eaeee 2G) | lea Got) fe eh) 
t ; . : + : 203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 
P3WOUILICT-NDt 52 4.35 40.02 P3WLILILITR-NDt = — 268.00/M | EVM-3WSX80BXX* — - 
PIUCIOILICT-NDt 61 5.05 46.46 | PIUCCITR-NDt —31.00 = — | Evi-tusx30Bxx* ee ence Weitere eee 
Code (Value)/ Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
@ RoHS Compliant * For assistance with Panasonic Part Number, please call Digi-Key. 501 (500) 102 (1K) 202 (2K) 502 (5K) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for QL. USS LOON Tez Ci 200i FSC (500K) iG) 


1952 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


EVM-EAG / EAS / EGG / EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: * No readjustment needed 
through knob protected construction » Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape * Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: * Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 500gf * Ro- 
tation Angle: 210°C +20°C. * TCR: +200ppm (-30°C ~ 100°C) »* Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for R<s1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240 to 280°C, 3s maxium 280 to 300°C « Rotation Life: 50 turns 

Fig. 1 - Top Adjust Fig. 2 - 
Bulk Lead 


EVM-EAG Series — Top Adjust (Bulk) 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 500gf 
* Rotation Angle: 210°C +20°C * TCR: +100ppm (-40°C ~ 120°C) »* Nominal 
Total Resistance & Tolerance: +20% »* Power Rating and Maximum Operating 
Voltage: 0.5W, 200V (70°C) * Residual Resistance: 2% * Soldering Heat: 260°C 
+5°C for 5 +1 Second « Rotation Life: 50 turns 


EVM-AAS Series: 


Specifications: * Resistance Range: 1000 — 1mQ «Tolerance: +25% » Taper: 
Linear Residual Resistance: 2% »* Wattage Rating: 0.3W * Volt Rating: 100V 
* TCR: +200ppm * Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf * Rotational 
Angle: 240°C +20°C * Operational Temperature: -30°C ~ 100°C 


Side Adjust 


Bulk Lead 
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Fig. 3 - Top Adjust 


6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-F6S Series: 

Features: * Higher performance dustproof type » Excellent reliability for heat 
and humidity * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance 


Applications: * Audio visual equipment, home appliances 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 350gf 
Rotation Angle: 240°C +20°C * TCR: +300ppm (-30°C ~ 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) » Residual Resistance: 100 maximum for R<1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240°C ~ 280°C, 3s maximum 280°C ~ 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic bs Pricing Panasonic 
Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGA00B12 100 EGG12BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGAO00B22 200 EGG22BK-ND FY al 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGAO0B52 500 EGG52BK-ND PY fal 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGAO0B52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB13. 1K EGG13BK-ND¢@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B13 
2K EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB23 2K EGG23BK-ND¢@ 71 5.88 54.05, 235.00 | EVM-EGGA00B23 
BK EAGS3BK.ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAO0BS53 5K EGG53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO0B53 
1 10K EAG14BK-ND 23 605 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB14 2 | 10K EGG14BK-ND¢@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 
20K EAG24BK-ND 73 605 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB24 20K EGG24BK-ND¢@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K | EAGS54BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS4 50K ED nal — p08 7620.00. || EVMEEGGAQOU oF 
100K_| EAGI5BK-NDe 73 6.05 __—-55.66__—-242.00_| EVM-EAGAOOB15 100K [REGGISBIENDS, 1 __:5:88 Se 05: = seen 00 PEVMEESGADIE 1S 
200K | EAG25BK-ND 73 6.05 55.66. 242.00 | EVM-EAGA0QB25 200K Reese Ee ei 3588 Be05 280-00" | EVM EGGAQ0E2® 
500K | EGGS55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOOBS55 
500K | EAGS55BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS55 iM Hee GEERT ‘a4 a 5405 366'00.1|l| IEVALEGGAQOBIE 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB16 
EVM-EAS Series — Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series — Side Adjust (Tape) 
Cut Tape Tape and Box 
Cut Tape Tape and Box Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Res. | Digi-Key Digi-Key Pricing Panasonic Fig.| (Q) | Part No. 1.10 100 | PartNo. 1,000 5,000 _| Part No. 

BIg: R(G) a RartiNo: EariNo 1.00075, 000/58 | iRartiNo: 100 |EGS12CT-ND .73 6.05 55.66| EGS12TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B12 
100 | EAS12CT-ND EAS12TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 200 |EGS22CT-ND .73 6.05 55.66| EGS22TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B22 
200 | EAS22CT-ND EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ0B22 500 |EGS52CT-ND .73 6.05 55.66| EGS52TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B52 
500 |— - = — | EAS52TB-ND@ 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB52 1K |EGS13CT-ND .73 6.05 55.66| EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
1K |EAS13CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 2K |EGS23CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS23TB-ND@ 372.00 _346.00/M | EVM-EGSA00B23 
2K |EAS23CT-ND_.71 5.88 54.05 | EAS23TB-ND _ 362.00 _336.00/M | EVM-EASAQ0B23 5K [EGSS53CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS53TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B53 
5K |EASS3CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS53TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B53 2 | 10K EGS14TB-ND@ 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 

1 | 10K |— - - — | EAS14TB-ND@ 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B14 20K |EGS24CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS24TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B24 
20K |EAS24CT-ND 71 5.88 54.05 |EAS24TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B24 50K |EGS54CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS54TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B54 
50K | — - - —|EAS54TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B54 100K EGS15TB-ND@ 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B15 
100K | — - = —|EAS15TB-ND 362.00 _336.00/M | EVM-EASA00B15 200K EGS25TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B25 
200K | — = = — | EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B25 500K} EGS55CT-ND .73 6.05 55.66) EGS55TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSAO0B55 
500K|EASS55CT-ND .71 5.88 54.05 | EASS55TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B55 iM EGS16TB-ND 372.00 _346.00/M | EVM-EGSA00B16 
iM |EAS16CT-ND__.71 5.88 54.05 |EAS16TB-ND 362.00 _336.00/M | EVM-EASAQ0B16 

EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 
EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) Cut Tape Tape and Box 
rai = 5 Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic + 
Fig. (Q) Paninee 1 10 100 500 PartNel Fig.| (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 5,000 Part No. 
2K EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 P ame F6SAS4CT-ND .38 3.28 27.20 RESAISUB ND eisi0y 18700 En tecapries 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB24 200K| F6SA25CT-ND .38 3.28 27.20 |— - — | EVM-F6SA00B25 
50K EYGS54BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOBS4 500K| F6SASSCT-ND .38 3.28 27.20 | F6SAS5TB-ND 213.00 197.00/M | EVM-F6SAQ0B55 

1 | 400k | EYG15BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB15 5 , 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB25 EVM-AAS Series — Top Adjust (Tape) 
500K EYG55BK-ND .79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGAOOB55 Cut Tape Tape & Box 

1M EYG16BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B16 Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing _| Panasonic 

Fig| (0) | PartNo. 1 10 100 _| PartNo. 1,000 _| Part No. 

EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) 100 | AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS12TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B12 
200 | AAS22CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B22 
Tape and Box 500 | AASS2CT-ND@ .50 4.15 38.18 | AAS52TB-ND@ 255.00 _|EVM-AASA00B52 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic 1K | AAS13CT-ND@ 50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND@ 255.00 |EVM-AASA00B13 
Fig. | (9) Part No. 1,000 5,000 10,000 Part No. 2K_| AAS23CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B23 
2K EYS23TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B23 5K AAS53CT-ND® 0 4.15 38.18 | AASS53TB-ND® 255.00 EVM-AASAO0B53 
sx | EvsseTeND 40800 s7sc0m —sbi.ooM | Evibevsamooes | | 10K | AASHICTND® so 15 p18 | MSIATEND® 25500 [EVMMAASAOOS 
10K ED 0200 875.00/M 951,00/M Eye reno0e a 50K | AASS4CT-ND 50. 4.15 38.18 | AASS4TB-ND 255.00 _ |EVM-AASAOOB54 

1 20K EYS24TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B24 100K | AAS15CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS15TB-ND 255.00 _|EVM-AASAO0B15 

50K EYS54TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B54 200K | AAS25CT-ND 50. 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B25 

200K EYS25TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B25 500K | AAS55CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS55TB-ND 255.00 EVM-AASA00B55 

500K | EYSS5TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQ0B55 1M [BASSICCIENOM 50 4.15 98.18 ASSISTEND 255.00 __ |EVM-AASAQ0B16 
iM EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B16_| ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Ceramic Trimmer Potentiometers 


Series EVM-L4G, EVM-L1G, EVM-5AG, and EVM-4LG 


Specifications: 


* Resistance Range: 1000 to 1MQ « Taper: Linear * Tolerance: 25% * Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5%; EVM-5AG and EVM-4LG: 2% »* Wattage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: .2W; EVM-5AG and EVM- 
4LG: .3W ¢ Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; EVM-5AG and EVM-4LG: 100V * TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm » Torque: 20-250 gf * Stopper Strength: EVM- 
L4G and EVM-L1G: 400gF; EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF * Angle of Rotation: 200° +20° * Operating Temperature: -30°C ~ 100°C 


Fig. 1 — 4mm, Vertical 
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Fig. 2— 4mm, Right Angle 


Fig. 3 — 5mm, Vertical Fig. 4 — 6mm, Vertical 
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Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. (Q) Part No. i 10 100 500 Part No. 
EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 5K L1G53BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B53 
2K L4G23BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 EVM-L4GA00B23 10K Be EIND aoe 6:38 ae 082° VME IGAQ0B 4. 
20K L1G24BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B24 
10K L4G14BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 EVM-L4GA00B14 
2 100K L1G15BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B15 
100K L4G15BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 EVM-L4GA00B15 
1 200K L1G25BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B25 
200K L4G25BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 EVM-L4GA00B25 
500K L1G55BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B55 
500K L4G55BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 EVM-L4GA00B55 1M L1G16BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B16 
1M L4G16BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 EVM-L4GA00B16 
EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust 
100K 5AG15BK-ND 50 4.64 38.08 178.50 EVM-5AGA00B15 
3 
100 L1G12BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B12 200K 5AG25BK-ND 50 4.64 38.08 178.50 EVM-5AGA00B25 
200 L1G22BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B22 EVM-4LG Series — 6mm, Vertical, Top Adjust 
2 
500 L1G52BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B52 100 4LG12BK-ND At 3.84 31.52 147.75 EVM-4LGA00B12 
4 
1K L1G13BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B13 500K 4LG55BK-ND At 3.84 31.52 447.75 EVM-4LGA00B55 


8mm Trimmer Potentiometers EVN-Series 


K4A Series 


Specifications: 


¢ Resistance Range: 300 to 2MOQ « Taper: Linear ¢ Tolerance: +30% 


KOA Series 


* Rotation Angle: 260° + 20° * Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. * Stop Strength: 1 inch/pound * Operating Temperature: —25°C ~ 75°C 


—U0.4+0.1 


2.5 


¢ Working Voltage: 200V maximum ¢ Power Rating: 0.1 W/50°C « Residual Resistance: Up to 1kQ: 100 maximum Over 1kQ: 5% of total resistance 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
(Q) Version Version if! 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 22 2.02 16.56 144.90 = = = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND 22 2.02 16.56 144.90 134.55/M 124.20/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


1954 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


Panasonic 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: ¢ Rotation Angle: 210° +20° * Rotation Torque: 20 ~ 250g-cm * Stopper Strength: 750gfcm » Soldering Heat: 240°C ~ 280°C, 
5 seconds maximum; 280°C ~ 300°C, 3 seconds maximum * Rotation life: 100 cycles 


Carbon Trimmer Potentiometers 


Digi-Key® Assortment Kit 
14 Panasonic 6mm Carbon 
Trimmer Potentiometers 
Electrical: * Power rating: 0.1W (when under 50°C) * Maximum operating voltage: 50V * Taper: B (Linear) * Resistance: 2000 ~ 1MQ Panasonic Quality 


* Tolerance: +30%. 


Cat. No. DXA-KIT-ND. 


140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price includes 
convenient divided notebook style storage case with bin guide for 
easy storage and quick access. 


FEATURES: 


* Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7mm _ Suitable for automatic insertion as square housing * Suitable for automatic adjustment as stable 
rotation torque » Dust proof and flux proof construction * Adjustable from both top and bottom sides * Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/ 
D2A 


Applications: * Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A (Side Adjust) Ree EVN-D8A (Top Adjust) 


| 


A 


PCB 


ire} 
Piercing Plan 
are 


View from 
mtg. side 


EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series — EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 
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Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Resistance Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 D1AA22-ND@* D4AA22-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B22 EVN-D8AA03B22 
500 D1AA52-ND@* D4AA52-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B52 EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND@* D4AA13-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B13 EVN-D8AA03B13 
2K D1AA23-ND D4AA23-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B23 EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND@* D4AA53-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B53 EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND® D4AA14-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B14. EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND@* D4AA24-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B24 EVN-D8AA03B24 
50K D1AA54-ND* D4AA54-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B54. EVN-D8AA03B54 
100K D1AA15-ND@* D4AA15-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B15 EVN-D8AA03B15 
200K D1AA25-ND* D4AA25-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B25 EVN-D8AA03B25 
500K D1AA55-ND@* D4AA55-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B55 EVN-D8AA03B55 
@ RoHS Compliant * Denotes part included in DXA-KIT. 
EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series — EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Part No. Part No. Tape & Box Part No. Part No. 
Res. Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version i 10 100 500 Version Version 1,000 Version Version 
200 DCA22CT-ND DJA22CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA22TB-ND DJA22TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B22 EVN-DJAA03B22 
500 DCA52CT-ND DJA52CT-ND AL 2.99 22.08 82.80 DCA52TB-ND DJA52TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B52 EVN-DJAA03B52 
1K DCA13CT-ND@ | DJA13CT-ND@ At 2.99 22.08 82.80 DCA13TB-ND® DJA13TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B13 EVN-DJAA03B13 
2K DCA23CT-ND DJA23CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA23TB-ND DJA23TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B23 EVN-DJAA03B23 
5K DCAS3CT-ND®@ | DJA53CT-ND@ AL 2.99 22.08 82.80 DCA53TB-ND® DJA53TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B53 EVN-DJAA03B53 
10K DCA14CT-ND DJA14CT-ND® AL 2.99 22.08 82.80 DCA14TB-ND DJA14TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B14 EVN-DJAA03B14 
20K DCA24CT-ND DJA24CT-ND At 2.99 22.08 82.80 DCA24TB-ND DJA24TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B24 EVN-DJAA03B24 
50K DCA54CT-ND DJA54CT-ND® AL 2.99 22.08 82.80 DCA54TB-ND DJA54TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B54 EVN-DJAA03B54 
100K DCA15CT-ND. DJA15CT-ND AL 2.99 22.08 82.80 DCA15TB-ND DJA15TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B15 EVN-DJAA03B15 
200K DCA25CT-ND DJA25CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA25TB-ND DJA25TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B25 EVN-DJAA03B25 
500K DCAS55CT-ND. DJAS5S5CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCAS55TB-ND DJAS55TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B55 EVN-DJAA03B55 
RoHS Compliant 


Panasonic 
Cermet Series Trimmer Potentiometers 6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


EVM-31GA 
(Horizontal Both Sides Adjust) 


SPECIFICATIONS: * Resistance Range: 100 to 500K * Tolerance: +25% » Taper: Linear * Residual Resistance: 
5% maximum » Wattage Rating: 0.3W maximum (70°C) * Voltage Rating: 100V maximum »* TCR: +200PPM/°C 
¢ Rotation Torque: 20 to 250g-cm «* Stopper Strength: 300g-cm minimum « Rotation Angle: 200° +20° 
* Operating Temperature: -40°C ~ 101°C (EVM-31G/36G) 


Digi-Key Panasonic 
Resistance | Part No. Pricing Part No. 
col Horizontal—31GA 1 10 100 Horizontal—31G 
100 31G12-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B12 
500K 31G55-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1955 


Panasonic 


Features: ¢ Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected 
to impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. ¢ Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20y) second) applied one time. 


Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20y) second) illustrated. 


V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: ¢ Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 us, 2 times)” 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. * Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes ¢ Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only » Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 


D-Type Line to Line Protection 
Series V DC AC Single Phase Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 
HT 
7 a Protected f ZNR3 
circuit 
aA Protected 
Circuit 
Impulse width 
Wr H 
Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D it WwW H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC | (V) | Vc(V) Ip(A)| (A) | Max. Max. +1 Max. +1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
11 14 18 40 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7283-ND@ 25. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7284-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7285-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7286-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7287-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7288-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7289-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 41 5.0 10.0 1.4 P7180-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 P7240-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D101 
Ser.V| 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 1.7 P7181-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 45 5.0 10.0 1.8 P7182-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 4.6 5.0 10.0 1.9 P7183-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D241 
175 225 270 475 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7184-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 2.4 P7185-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2.5 P7243-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 Wf P7244-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D471 
11 14 18 36 2.5 250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.3 P7290-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 4.6 5.0 14.5 1.4 P7291-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D220 
17 22 27 53 2.5 250 8.5 4.7 5.0 11.5 1.5 P7292-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7293-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D330 
25 31 39 77 2.5 250 8.5 4.8 5.0 11.5 1.6 P7294-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 7 P7295-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D470 
35 45 56 110 2.5 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 P7296-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0 P7297-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 41 5.0 11.5 1.4 P7187-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 P7246-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D101 
7 D 75 100 120 200 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.6 1.8 P7247-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D121 
Ser.V| 95 125 150 250 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7248-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D151 
130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 AT P7188-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D241 
175 225 270 455 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7200-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 2.4 P7201-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 P7249-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 1155 20 P7250-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D511 
11 14 18 36 5 500 11.5 4.6 75 14.5 1.3 P7298-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 11.5 47 7h 14.5 1.4 P7299-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 48 75 14.5 15 P7300-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 75 14.5 17: P7301-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 4.9 7.5 14.5 1.6 P7302-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D390 
30 38 47 93 5 500 11.5 5.0 75 14.5 AGT P7303-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 11.5 5.1 75 14.5 1.8 P7304-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 P7305-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 4.5 75 14.5 1.6 P7204-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
10 D 60 85 100 165 25 2500 11.5 4.7 75 14.5 1.8 P7252-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D101 
Ser.V| 75 100 120 200 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7253-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7254-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 4.8 75 14.5 1.9 P7205-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7206-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 75 14.5 2.1 P7207-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D241 
175 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7208-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.5 75 14.5 2.6 P7209-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.7 75 14.5 2.8 P7255-ND® .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 75 14.5 2.9 P7256-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 75 14.5 3.1 P7257-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D431 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1956 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E (Cont) 


Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser-| (V) +10% (8/20ysec.) rent D Mt WwW H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC Dc (Vv) Vc(V) —‘Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. +1 Part No. il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
300 385 470 775 25 2500 11,5. 6.2 75 14.5 3.3 P7210-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
320 410 510 845 25 2500 11.5 6.4 7.5 14.5 3.5 P7211-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12.5 Tell 7.5 15.5 4.2 P7258-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 74 7.5 15.5 4.5 P7259-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
10 D 460 615 750 1240 25 2500 12.5 7.8 7.5 15.5 4.9 P7260-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M_ | ERZ-V10D751 
Ser.V| 510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 7.5 15.5 5.2 P7212-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 7.5 15.5 5.7 P7213-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 9.1 7.5 15.5 6.2 P7261-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 9.7 15 15.5 6.8 P7214-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 P7215-ND@ 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M | ERZ-V10D182 
1 14 18 36 10 1000 15.5 4.6 75 18.5 1.3 P7306-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 4.7 7.5 18.5 1.4 P7307-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 48 75 18.5 1.5 P7308-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 1.7 P7309-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 77 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 1.7 P7311-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 7.5 18.5 1.8 P7312-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 75 18.5 2.0 P7313-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 4.5 7.5 18.5 1.6 P7216-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 47 7.5 18.5 1.8 P7262-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7263-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7264-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 4.8 7.5 18.5 139: P7217-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7218-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 7.5 18.5 2.1 P7219-ND@ 49 4.23 35.25 200.93 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D241 
Ser.V] 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7220-ND® 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 7.5 18.5 2.6 P7221-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 7.5 18.5 2.8 P7265-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 7.8 18.5 2.9 P7266-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 7.5 18.5 3.1 P7267-ND@ -60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M_ | ERZ-V14D431 
300 385 470 TH 50 4500 15.5 6.2 7.5 18.5 3.3 P7222-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 7.5 18.5 3.5 P7223-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 Tal 75 19.0 4.2 P7268-ND® 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 74 75 19.0 4.5 P7269-ND® 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 7.5 19.0 4.9 P7270-ND@ 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M_| ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 8.1 7.5 19.0 5.2 P7224-ND@ 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 7.5 19.0 5.7 P7225-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 9.1 7.5 19.0 6.2 P7271-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 7.5 19.0 6.8 P7226-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 P7227-ND@ 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M | ERZ-V14D182 
1 14 18 36 20 2000 21.5 =| 10.0 24.5 1.5 P7314-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND@ 18 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 hyd P7316-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND@ i75: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 2.1 P7320-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND@ i) 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 5.1 10.0 24.5 2.0 P7272-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7273-ND® 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7274-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 7.5 24.5 2A P7322-ND@ 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 10.0 24.5 2.1 P7229-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 7.5 24.5 2.2 P7323-ND 85 7.32 61.00 348.00 325.00/M 315.00/M | ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7230-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 75 24.5 2.3 P7324-ND@ 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 P7231-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D241 
175 = 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 75 24.5 2.5 P7325-ND@ 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
20 D 175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7232-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D271 
Ser.V] 210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 75 24.5 2.8 P7326-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 2.8 P7233-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 7.5 24.5 3.0 P7327-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 7.5 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D391 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 7.5 24.5 3.3 P7329-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND® 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 385 470 TH 100 6500 21.5 6.6 7.5 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 75 24.5 3.7 P7331-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 4.4 P7278-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 78 10.0 25.5 47 P7279-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M_| ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND@ 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D911 
625 825 | 1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND@ 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D102 
680 895 | 1100 | 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 _1436.00/M__1389.00/M_| ERZ-V20D182 
fe D 140-180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 2.1 P7066-ND 46 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M | ERZ-CO7DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 13.5 5.5 75 16.5 2.2 P7057-ND 63 5.40 45.00 257.00 240.00/M 232.00/M_| ERZ-C10DK151 
20 D 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M | ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 76 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 1008.00/M 975.00/M | ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7126-ND@ 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 — = 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 _9333.00/M__9030.00/M | ERZ-C20EK391 
130 170 200 340 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7132-ND@ 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 _ = 60.0 55.0 51.0 P7133-ND@ 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK241 
ee E 250 320 390 650 200 25000 — = 60.0 55.0 51.0 P7134-ND® 47.36 405.90 3382.50 19280.00 18040.00/M 17454.00/M | ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 — — 60.0 55.0 51.0 P7135-ND@ 62.69 537.30 4477.50 25522.00 23880.00/M 23104.00/M | ERZ-C32EK911 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Multilayer Varistor — For DC Voltage Lines a ee 
Strontium Titanate (0603 and 0805 Sizes) Surface Mount eee ee eee 


For EMI noise suppression and transient surge protection. 
Features: ¢ Multilayer monolithic construction of SrTiO3 ceramics * Low varistor voltage with high parallel capacitance * Fast response to high speed transient over voltage for ESD protection (IEC1000-4-2) *dV/dt 
reduction resulting from the large capacitance * Large withstanding surge and energy capabilities * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Maximum | Varistor Typical Maximum 
Allowable | Voltage | Capacitance ESD Cut Tape oS L 
Voltage | @0.1mA @ 1kHz 1EC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic YT 
Size (VDC) (V) (pF) (kV) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. ~~ Ca 
6 12 8200 30 P822VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P822VJTR-ND 4,000 | 370.00/M | EZJ-S1VB822 L2< > 
0603 18 30 3900 30 P392VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P392VJTR-ND 4,000 | 370.00/M | EZJ-S1VC392 we \ w_ Varistor 
30 50 1800 30 P182VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P182VJTR-ND 4,000 | 370.00/M_| EZJ-S1VD182 
6 12 22000 30 P223ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P223ZJTR-ND 5,000 | 188.00/M | EZJ-S2VB223 
0805 18 30 8200 30 P822ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P822ZJTR-ND 2,000 | 195.00/M | EZJ-S2YC822 
30 50 4700 30 P472ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P472ZJTR-ND 2,000 | 195.00/M_| EZJ-S2YD472 
Multilayer Varistor — Low Capacitance Type for DC Voltage Lines a ee 
and Low Speed Signal Lines Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount [0201/0.60|0.30| 0.30 [0.15 
Features: * Multilayer monolithic construction for use in DC voltage or low speed signal line protection circuits * Operating Temperature DigiGDR 1° 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 
Range: -40°C ~ 85°C Applications: * Mobile Phone * AV equipment * Game console * USB1.1 191 ee 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 
Maximum | Varistor | Maximum Maximum Maximum 
Allowable | Voltage | Capacitance Peak Current ESD Cut Tape 
Voltage @imA @ 1MHz @ 8/20pS, 2 times | IEC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Size (VDC) (V) (pF) (A) (kV) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0201 6.7 12 47 1 8 P12803CT-ND 12 1.05 8.84 P12803TR-ND@ 15,000 48.00/M EZJ-ZZV120EA 
16 27 20 1 8 P12804CT-ND@ 12 1.05 8.84 P12804TR-ND@ 15,000 48.00/M EZJ-ZZV270RA 
5.5 8 330 20 — P13574CT-ND® 23 2.00 16.80 P13574TR-ND®@ 10,000 92.00/M EZJ-ZOVO80KA 
6.7 12 220 10 8 P11403CT-ND@ .29 1.88 12.28 P11403TR-ND®@ 10,000 40.00/M EZJ-Z0V120JA 
11 18 150 10 8 P13694CT-ND@ .29 1.88 12.28 P13694TR-ND@ 10,000 40.00/M EZJ-Z0V180HA 
0402 13 22 150 10 8 P13695CT-ND® .29 1.88 12.28 P13695TR-ND®@ 10,000 40.00/M EZJ-Z0V220HA 
16 27 47 10 8 P11404CT-ND@ .29 1.88 12.28 P11404TR-ND@ 10,000 40.00/M EZJ-ZO0V270EA 
30 42 56 10 8 P13696CT-ND@ .29 1.88 12.28 P13696TR-ND@ 10,000 40.00/M EZJ-ZOV420WA 
40 65 27 5 = P13692CT-ND® 34 2.26 14.62 P13692TR-ND@ 10,000 57.00/M EZJ-ZOV650DA 
6.7 12 330 20 8 P12005CT-ND@ 34 2.27 14.72 P12005TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V120KA 
11 18 220 20 8 P13697CT-ND@ 34 2.27 14.72 P13697TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V180JA 
0603 13 22 220 20 8 P13698CT-ND® 34 2.27 14.72 P13698TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V220JA 
16 27 100 20 8 P10862CT-ND@ 34 2.27 14.72 P10862TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V270GA 
26 33 100 20 8 P10863CT-ND@ 34 2.27 14.72 P10863TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V330GA 
30 42 68 15 8 P13699CT-ND® 34 2.27 14.72 P13699TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V420FA 
@ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor — Ultra-Low Capacitance Type for High Speed Signal Lines 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 


Features: * Multilayer monolithic construction for use in high speed signal line protection circuits ¢ Ultra low capacitance - less than 3pF maximum ¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Applications: * Mobile Phone * AV equipment * Game console * USB2.0 * IEEE1394 * HDMI *LAN1000BASE 


Maximum | Varistor | Maximum Maximum Dimensions - mm 
Allowable | Voltage | Capacitance ESD Cut Tape Size LE T Ww Lo 
Voltage | @ imA @ 1MHz 1EC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 0201 | 060 | 030 | 0.30) 0.15 
Size | (VDC) (Vv) (pF) (kV) Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. | Pricing _| Part No. : : : : 
an 5 80 1 5 P13693CT-ND@ 48 3.30 22.14 | P13693TR-ND@ 15,000] 105.00/M | EZJ-ZZV80010 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 
5 80 3 8 P12801CT-ND 12 1.05 8.84 | P12801TR-ND® 15,000 48.00/M_| EZJ-ZZV800AA 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 
3 Pag 3 8 P12800CT-ND® 16 1.40 11.70 | P12800TR-ND@ 10,000 64.00/M | EZJ-ZOV270AA 
5 80 0.5 8 P12987CT-ND®@ 22 1.91 15.99 | P12987TR-ND® 10,000 88.00/M | EZJ-ZOV80005 
6 39 1 4 P13575CT-ND@ 30 2.62 22.00 | P13575TR-ND® 10,000} 121.00/M | EZJ-Z0V39010 
0402 6 39 1.3 6 P13576CT-ND® 30 2.62 22.00 | P13576TR-ND® 10,000} 121.00/M | EZJ-Z0V39013 
10 80 1 8 P12802CT-ND® 34 2.27 14.72 | P12802TR-ND® 10,000 58.00/M | EZJ-Z0V80010 
18 80 3 8 P11992CT-ND®@ 36 2.35 15.34 | P11992TR-ND® 10,000 51.00/M | EZJ-ZOV800AA 
18 170 3 8 P11402CT-ND 36 2.35 15.34 | P11402TR-ND 10,000 51.00/M_| EZJ-ZOV171AA 
6 39 1 4 P13577CT-ND® 40 3.58 30.00 | P13577TR-ND® 4,000 | 164.00/M | EZJ-Z1V39010 
0603 6 39 1.3 6 P13578CT-ND®@ 40 3.58 30.00 | P13578TR-ND® 4,000 | 164.00/M | EZJ-Z1V39013 
18 170 3 8 P12006CT-ND® 34 2.27 14.72 | P12006TR-ND® 4,000 63.00/M_| EZJ-Z1V171AA 
@ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor — 2 Array Chip Type for High Speed Signal Lines 


Dimensions in mm 


> «0.36 
Features: « Industry's smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines * 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) | 
Maximum | Varistor | Maximum Maximum Maximum 
Allowable | Voltage ESD Peak Current Capacitance Cut Tape Tape and Reel 
Voltage @ 1mA | IEC61000-4-2 | @ 8/20us, 2 times @ 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (VDC) (Vv) (kV) (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
6.7 12 8 10 220 P11989CT-ND 69 4.74 31.76 | P11989TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV120JA 
16 27 = 5 22 P11987CT-ND 1.63 12.25 91.87 | P11987TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270CAK 
0504 16 27 8 5 27 P11988CT-ND 69 4.74 31.76 | P11988TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV270DAK 
16 27 8 10 47 P11990CT-ND 69 4.74 31.76 | P11990TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV270EA 
18 80 8 = 3 P12058CT-ND 69 4.74 31.76 | P12058TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV800AA 
18 170 8 = 3 P11991CT-ND 69 4.74 31.76 | P11991TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV171AA 


Multilayer Varistor — For High Speed Signal Lines 


Panasonic’s newly developed Multi-Layer Chip Varistor EXJ-POV080 Series reduces ESD suppression voltages at very low threshold voltages. It’s clamping effects are reduced by 50% over 
existing models. It’s multilayer construction and enhanced properties have enabled the EZJ-P to be used as a viable alternative to zener diodes and capacitors in high speed signal designs 
(i.e.: 1 EZJ-P can replace 2 zener diodes and 1 capacitor). This is achieved by providing new ceramic materials with precise crystal particle uniformity and distribution. The EZJ-P series 
MLCV is available in a 0402 case size with capacitance values of 330 ~ 680pF. It meets IEC61000-4-2 standard and is ideal for USB-2.0, IEEE1354 and HDMI applications. 


Maximum | Varistor | Clamping Maximum Maximum 
Allowable | Voltage Voltage Peak Current Capacitance Cut Tape Tape and Reel 
Voltage @ imA | @ 8/20us, 1A | @ 8/20, 2 times @ 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (VDC) (Vv) (V) max. (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 Part No. 
18 20 680 P14128CT-ND 21 1.88 15.78 | P14128TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80MA 
0402 5.6 8.0 19 15 330 P14129CT-ND 21 1.88 15.78 | P14129TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80KA 
20 3 100 P14130CT-ND 21 1.88 15.78 | P14130TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80GA 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 


surge energy absorption is required. 


Features: * High energy handling capability (210 to 710 joules) * Large withstanding surge current (25 to 30kA) * Compact size 


ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32 and 40 


7a 70 
neal fl 
| 


Caleb 


e 


* Common terminals for electrical connection and mounting * UL recognized s@m0 [od 8] 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D iT H Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC Dc (Vv) Ve(V) Lp(A) | (kA) max. +.99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7158-ND@ 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201W 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241W 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361W 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND® 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391W 
32 Cc 275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 154-74 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431W 
385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7163-ND@ 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK621W 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 17.50 150.00 1250.00 7125.00 6667.00/M 6450.00/M ERZ-C32CK681W 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK751W 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781W 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND@ 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821W 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201W 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241W 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361W 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391W 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431W 
40 Cc 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621W 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 23.98 205.50 1712.50 9761.00 9133.00/M 8837.00/M ERZ-C40CK681W 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751W 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781W 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND@ 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821W 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 35.42 303.60 2530.00 14421.00 13493.00/M 13055.00/M ERZ-C40CK911W 
@ RoHS Compliant 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type VFM, CF, SF and VFT 
Features: *Compact package with large withstanding surge Applications: [ b+ 25 Dimensions in mm 
* Temperature Char. of Varistor Voltage 0 ~ -0.05%/°C capability * For suppression of surge in electronic equipment 6.0 —4 - 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Low Clamping Voltage for better surge protection * Semiconductors T Type Dim. 
- -A0° 0 ad ‘5 . ¢ Telephone or telecommunication system H VFM 3.2 
* Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the. paA modules, modem iy CF 3.2 
* Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type * Router, Terminal adapter (Digital modem) 1.3 — SF 3.2 
¢ Excellent response against high steep surge voltage * VFT Type has low height * Power supply 8.0 VET 24 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | able Voltage (V) | ing Voltage | Power | (2ms) Peak Digi-Key Price Each Digi-Key Pricin: Panasonic 
Type | =10%(V)| AC Dc Vxa(V)¥ (W) (J) |Current (A)| — Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,000 6,000 10,000 | Part No. 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P7345CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7345TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P7346CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7346TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M270 
33 20 26 65 0.02 lee 125 P7347CT-ND® 1.64 1.37 1.41 P7347TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P7348CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7348TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P7349CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7349TR-ND@ 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P7350CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7350TR-ND@ 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M560 
68 40 56 135 0.02 2.5 125 P7351CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7351TR-ND@ 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M680 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7337TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7338TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M101 
VEM 120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7339TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M121 
150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7340TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7341TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7342TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7343TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7344TR-ND® 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M271 
330 210 270 545 0.1 8.0 300 P7352CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7352TR-ND@® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M331 
360 230 300 595 0.1 9.0 300 P7353CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7353TR-ND@ 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M361 
390 250 320 650 0.1 9.0 300 P7354CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7354TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M391 
430 275 350 710 0.1 10.0 300 P7355CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7355TR-ND@® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M431 
470 300 385 775 0.1 10.0 300 P7356CT-ND® 1.64 1.37 1.11 P7356TR-ND® 750.00/M__701.00/M__729.00/M_| ERZ-VF2M471 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 P220ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK220 
27 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 P270ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P330ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P390ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P470ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P560ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P680ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1 200 P820ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P820ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2.0 200 P101ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P101ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P121ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P151ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 P201ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P221ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P241ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P271ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P361ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 P391ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P431ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P471ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P220ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P270ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P330ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M_ 808.00/M_ | ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P390ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P390ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P470ZSTR-ND@* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P560ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P680ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P820ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P121ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P221ZSTR-ND@* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P241ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P271ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P391ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 P471ZSTR-ND@* 921.00/M__861.00/M__808.00/M__| ERZ-SF2MK471 
82 50 65 145 0.1 de 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 = = = — | ERZ-VF2T820 
VFT 100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 = = = — | ERZ-VF2T101 
150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7334TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T151 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7336TR-ND 729.00/M_ _682.00/M__640.00/M_| ERZ-VF2T271 


@ RoHS Compliant 


t (8/20 us, 2 times) 


* Not recommended for new design 


+ Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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O/4 Littelfuse Multilayer Varistor TVS Surface Mount ML Series Digi@Reel 


Expertise Applied | Answers Delivered 


These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in IEC and other standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series 
is typically applied to protect integrated circuits and other components at the circuit board level. 


SPECIFICATIONS: * Operating Voltage Range: 5.5V to 120V = Inherent Bi-directional clamping * No plastic or 
* Typical leakage at 25°C<25A, maximum leakage, 100A at V\y(DC) * Average power @POxy packaging assures better than 94V-0 flammability rating 
dissipation of transients for 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.03W, APPLICATIONS: 


0.05W, 0.1W, 0.1W and 0.15W respectively * Suppression of inductive switching or other transient events such as EFT and surge 
: voltage at the circuit board level _* ESD Protection for components sensitive to IEC 
FEATURES: : : 61000-4-2, MIL-STD 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the 
* Multilayer ceramic construction technology * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C MLN and MLE Series) » Replace larger surface mount TVS zeners in many applications 
Max. Clamping Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Voltage @ Repetitive Repetitive @ 1mA DC Capac- Cut Tape 
Working Voltage 1A Surge Current | Surge Energy Test Current itance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 

Pkg. bc AC (8/20ys) (8/20ys) (A) | (10/1000ys) (J) | Min. Max. | (pF) Part No. iq 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 3.5 2.5 13 30 0.1 3.7 7.0 1270 | F2205CT-ND AT 4.28 35.96 F2205TR-ND 2,500 170.00/M | V3.5MLA0603H 
0805 3.5 2.5 13 40 0.1 3.7 7.0 1380 | F2207CT-ND 54 5.00 42.05 F2207TR-ND 2,500 199.00/M | V3.5MLA0805LH 
0805 3.5 2.5 13 120 0.3 3.7 7.0 2530 | F2206CT-ND 54 5.00 42.05 F2206TR-ND 2,500 199.00/M | V3.5MLA080S5H 
1206 3.5 2.5 13 100 0.3 3.7 7.0 6000 | F2208CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2208TR-ND 2,500 | 384.00/M | V3.5MLA1206H 
0402 5.5 4.0 38 20 0.05 15.9 21.5 70 F2259CT-ND* 36 3.35 28.13 F2259TR-ND* | 10,000} 121.00/M | V5.5MLA0402LNR 
0402 5.5, 4.0 19 20 0.05 Teil 10.8 220 F2258CT-ND* .36 3.35 28.13 F2258TR-ND* | 10,000) 121.00/M | V5.5MLA0402NR 
0603 5.5 4.0 17.5 30 0.1 7A 9.3 760 F2214CT-ND AT 4.28 35.96 F2214TR-ND 2,500 170.00/M | V5.5MLA0603H 
0805 5.5 4.0 17.5 40 0.1 7A 9.3 990 F2216CT-ND 54 5.00 42.05 F2216TR-ND 2,500 199.00/M | V5.5MLA0805LH 
0805 5.5 4.0 17.5 40 0.1 7A 9.3 990 F2217CT-ND* 61 5.59 46.98 F2217TR-ND* 2,500 | 222.00/M | V5.5MLAO0805LNH 
0805 5.5, 4.0 17.5 120 0.3 7A 9.3 1840 | F2215CT-ND 54 5.00 42.05 F2215TR-ND 2,500 199.00/M | V5.5MLA0805H 
1206 5.5, 4.0 17.5 150 0.4 | 9.3 5180 | F2218CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2218TR-ND 2,500 | 384.00/M | V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 17.5 150 0.4 7A 9.3 5180 | F2219CT-ND* 1.17 10.76 90.48 F2219TR-ND* 2,500 | 427.00/M | V5.5MLA1206NH 
0402 9 6.5 35 4 0.02 1 16 33 F2261CT-ND* 36 3.35 28.13 F2261TR-ND* | 10,000) 121.00/M | V9MLA0402LNR 
0402 9 6.5 30 20 0.05 11 16 120 F2260CT-ND* 36 3.35 28.13 F2260TR-ND* | 10,000) 121.00/M | V9MLA0402NR 
0603 9 6.5 25.5 30 0.1 11 16 490 F2226CT-ND A7 4.28 35.96 F2226TR-ND 2,500 170.00/M | V9MLA0603H 
0603 9 6.5 25.5 30 0.1 1 16 490 F2227CT-ND* 53 4.83 40.60 F2227TR-ND* 2,500 192.00/M | V9MLAO603NH 
0805 9 6.5 25.5 40 0.1 an] 16 520 F2228CT-ND 54 5.00 42.05 F2228TR-ND 2,500 199.00/M | V9MLAO805LH 
0402 14 10 38 20 0.05 15.9 21.5 70 F2262CT-ND* .36 3.35 28.13 F2262TR-ND* | 10,000) 121.00/M | V14MLA0402NR 
0603 14 10 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 F2173CT-ND AT 4.28 35.96 F2173TR-ND 2,500 170.00/M | V14MLA0603H 
0603 14 10 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 F2174CT-ND* 53 4.83 40.60 F2174TR-ND* 2,500 192.00/M | V14MLA0603NH 
0805 14 10 32 40 0.1 15.9 20.3 320 F2176CT-ND 54 5.00 42.05 F2176TR-ND 2,500 199.00/M | V14MLA0805LH 
0805 14 10 32 40 0.1 15.9 20.3 320 F2177CT-ND* 61 5.59 46.98 F2177TR-ND* 2,500 | 222.00/M | V14MLAO805LNH 
0805 14 10 32 120 0.3 15.9 20.3 560 F2175CT-ND 54 5.00 42.05 F2175TR-ND 2,500 199.00/M | V14MLA0805H 
1206 14 10 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 | F2178CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2178TR-ND 2,500 | 384.00/M | V14MLA1206H 
1206 14 10 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 | F2179CT-ND* 1.17 10.76 90.48 F2179TR-ND* 2,500 | 427.00/M | V14MLA1206NH 
0402 18 14 50 20 0.05 22 28 40 F2263CT-ND* 36 3.35 28.13 F2263TR-ND* | 10,000} 121.00/M | V18MLA0402NR 
0603 18 14 50 30 0.1 22 28 120 F2181CT-ND 47 4.28 35.96 F2181TR-ND 2,500 170.00/M | V18MLA0603H 
0805 18 14 44 40 0.1 22 28 290 F2183CT-ND 54 5.00 42.05 F2183TR-ND 2,500 199.00/M | V18MLAO805LH 
0805 18 14 44 40 0.1 22 28 290 F2184CT-ND* 61 5.59 46.98 F2184TR-ND* 2,500 | 222.00/M | V18MLAO805LNH 
0805 18 14 44 120 0.3 22 28 520 F2182CT-ND 54 5.00 42.05 F2182TR-ND 2,500 199.00/M | V18MLA0805H 
1206 18 14 44 150 0.4 22 28 1270 | F2185CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2185TR-ND 2,500 | 384.00/M | V18MLA1206H 
1210 18 14 44t 500 2.5 22 28 1440 | F2186CT-ND 1.25 11.52 96.86 F2186TR-ND 2,000 | 484.00/M | V18MLA1210H 
0603 26 20 60 30 0.1 31 38 110 F2191CT-ND AT 4.28 35.96 F2191TR-ND 2,500 170.00/M | V26MLA0603H 
0805 26 20 60 40 0.1 29.5 38.5 140 F2193CT-ND 54 5.00 42.05 F2193TR-ND 2,500 199.00/M | V26MLA0805LH 
0805 26 20 60 40 0.1 29.5 38.5 140 F2194CT-ND* 61 5.59 46.98 F2194TR-ND* 2,500 | 222.00/M | V26MLAO805LNH 
0805 26 20 60 100 0.3 29.5 38.5 220 F2192CT-ND 54 5.00 42.05 F2192TR-ND 2,500 199.00/M | V26MLA0805H 
0805 26 20 60 100 0.3 29.5 38.5 220 F2195CT-ND* 61 5.59 46.98 F2195TR-ND* 2,500 | 222.00/M | V26MLAO805NH 
1206 26 20 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 | F2196CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2196TR-ND 2,500 | 384.00/M | V26MLA1206H 
1206 26 20 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 | F2197CT-ND* 1.17 10.76 90.48 F2197TR-ND* 2,500 | 427.00/M | V26MLA1206NH 
1210 26 20 60t 300 1.2 29.5 38.5 1040 | F2198CT-ND 1.25 11.52 96.86 F2198TR-ND 2,000 | 484.00/M | V26MLA1210H 
0603 30 25 74 30 0.1 37 46 90 F2199CT-ND 47 4.28 35.96 F2199TR-ND 2,500 170.00/M | V30MLA0603H 
0805 30 25 72 30 0.1 37 46 90 F2200CT-ND 54 5.00 42.05 F2200TR-ND 2,500 199.00/M | V30MLA0805LH 
1210 30 25 68t 280 1.2 35 43 1820 | F2201CT-ND 1.25 11.52 96.86 F2201TR-ND 2,000 | 484.00/M | V30MLA1210H 
1206 33 26 75 180 0.8 38 49 640 F2203CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2203TR-ND 2,500 | 384.00/M | V33MLA1206H 
1206 33 26 75 180 0.8 38 49 640 F2204CT-ND* 1.17 10.76 90.48 F2204TR-ND* 2,500 | 427.00/M | V33MLA1206NH 
1206 42 30 92 180 0.8 46 60 640 F2209CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2209TR-ND 2,500 | 384.00/M | V42MLA1206H 
1206 42 30 92 180 0.8 46 60 640 F2210CT-ND* 1.17 10.76 90.48 F2210TR-ND* 2,500 | 427.00/M | V42MLA1206NH 
1210 48 40 105¢ 250 1.2 54.5 66.5 520 F2211CT-ND 1.25 11.52 96.86 F2211TR-ND 2,000 | 484.00/M | V48MLA1210H 
1206 56 40 120 180 1.0 61 on 180 F2212CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2212TR-ND 2,500 | 384.00/M | V56MLA1206H 
1210 60 50 130¢ 250 1.5 67 83 440 F2220CT-ND 1.25 11.52 96.86 F2220TR-ND 2,000 | 484.00/M | V60MLA1210H 
1206 68 50 140 180 1.0 76 90 180 F2221CT-ND 1.05 9.66 81.20 F2221TR-ND 2,500 | 384.00/M | V68MLA1206H 
1206 68 50 140 180 1.0 76 90 180 F2222CT-ND* 1.17 10.76 90.48 F2222TR-ND* 2,500 | 427.00/M | V68MLA1206NH 
1210 85 67 180¢ 250 25 95 115 260 F2223CT-ND 1:25 11.52 96.86 F2223TR-ND 2,000 | 484.00/M | V85MLA1210H 
1210 85 67 180¢ 250 2.5 95 115 260 F2224CT-ND* 1.46 13.39 112.52 F2224TR-ND* 2,000 | 563.00/M | V85MLA1210NH 
1210 120 107 260t 125 2.0 135 165 80 F2170CT-ND 1.25 11.52 96.86 F2170TR-ND 1,000 484.00 | V120MLA1210H 


* Nickel Plated Terminations T@25A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1960 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(4 Littelfusé ~Varistor (MOVs) Axial Leaded ma Series 


Expertise Applied | Answers Delivered 


The MA Series of transient surge suppressors are axial-lead metal-oxide varistors Specifications: 
(MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic» Hi-Pot Encapsulation (Isolation Voltage Capability): 1,000V 
equipment. They are intended to protect components and signal/data lines from low» Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (No derating up to 85°C ambient) 


energy transients where the small axial lead package is required. ¢ Insulation Resistance: 1,000MO. 
Max. Non- Max. Clamp 
Max. Cont. Varistor Voltage Repetitive Voltage Capac- 
Working Voltage @ 1mA DC Surge Current @2A itance Part Digi-Key Price Each Littelfuse 
V(RMS)t — VDCt Min.$ Nom.¢ Max.¢ (8/20ps) (A)t (8/20ys) (V)+ (pF)t Marking Part No. 1 10 100 Part No. 

9 13 14 18 23 40 49 550 18A F2271-ND .70 65 49 V18MA1A 
10 14 15 18 21 40 44 550 18B F2272-ND .70 65 49 V18MA1B 
10 15 16 22 28 40 55 410 22A F2273-ND .70 65 49 V22MA1A 
14 18 19 22 26 40 51 410 22B F2274-ND .70 65 49 V22MA1B 
17 22 24 27 31 40 59 370 27B F2276-ND .70 65 49 V27MA1B 
18 23 26 33 40 40 73 300 33A F2277-ND .70 65 49 V33MA1A 
20 26 29.5 33 36.5 40 67 300 33B F2278-ND 70 65 49 V33MA1B 
22 28 31 39 47 40 86 250 39A F2279-ND .70 65 49 V39MA2A 
25 31 35 39 43 40 79 250 39B F2280-ND .70 65 49 V39MA2B 
27 34 37 47 57 40 99 210 47A F2281-ND .70 65 49 V47MA2A 
30 38 42 47 52 40 90 210 47B F2282-ND .70 65 49 V47MA2B 
32 40 44 56 68 40 117 180 56A F2283-ND .70 65 49 V56MA2A 
38 48 54 68 82 40 138 150 68A F2285-ND .70 65 49 V68MA3A 
40 56 61 68 75 40 127 150 68B F2286-ND .70 65 49 V68MA3B 
57 72 80 100 120 40 200 100 100 F2289-ND 84 78 59 V100MA4A 
60 81 90 100 110 40 185 100 101 F2290-ND .84 78 59 V100MA4B, 
132 181 187 220 253 100 380 21 220 F2297-ND 70 65 49 V220MA2A 
138 191 198 220 242 100 360 21 221 F2298-ND 70 65 49 V220MA4B 

253 349 365 430 495 100 740 "1 430 F2305-ND .70 65 49 V430MA3A 

264 365 387 430 473 100 700 11 431 F2306-ND .70 65 49 V430MA7B 

Note: Average power dissipation of transients not to exceed 200mW. t+ Maximum ratings at 85°C. + Ratings at 25°C. 


High Speed Multilayer Varistor TVS Surface Mount ESD Surge Suppressor 
MHS Series 


This series provides protection from ESD and EFT in high-speed data-line and other high frequency applications. The low capacitance of the MHS series permits usage in analog or digital 
circuits where it will not attenuate or distort the desired signal or data. Well suited to suppress ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or other standards used for ElectroMagnetic 
Compliance (EMC) testing. 


Features: ¢ 3pF and 12pF Capacitance versions are suitable for high-speed data-rate lines * Rated for ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) * Rated for EFT/B IEC 61000-4-4 (Level 4) * Inherently 
Bi-directional * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Construction: Multi-layer semiconducting ceramics * Nickel-plated terminations * Reel Option: 7 inch (178mm) diameter 


Applications: * Data, Diagnostic I/O Ports * USB (Universal Serial Bus) * Video and Audio Ports » Portable/Hand-Held Products ¢ Industrial Instruments including Medical 


Max. Cont. Max. Non- Max. Clamp Max. ESD Max. Capacitance 
Working Repetitive Voltage Clamp Voltaget Leakage @ 1MHz Cut Tape 
Voltage Surge Energy @1A < 8kV Contact$ < 15kV Airt¢ Current IL (1V p-p) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Littelfuse 
Package| <(V) (10/1000ps) (J) | (8x20ps) (Vc) (Vv) (v) @ 15V (yA) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2265CT-ND .32 .30 .25 | F2265TR-ND | 10,000 | 108.00/M | VO402MHSO3NR 
0402 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2266CT-ND .31 .29 .24 | F2266TR-ND | 10,000 | 108.00/M | VO402MHS12NR 
9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2267CT-ND .32 .30 .25 | F2267TR-ND | 10,000 | 108.00/M | VO402MHS22NR 
42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2268CT-ND .41 .38 .32 | F2268TR-ND | 2,500 | 148.00/M | VO603MHSO3NH 
0603 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2269CT-ND .41 .38 .32 | F2269TR-ND | 2,500 | 148.00/M | VO603MHS12NH 
9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2270CT-ND_ .41_ .38 .32 | F2270TR-ND | 2,500 | 148.00/M | VO603MHS22NH 


t Tested to IEC-61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


Multilayer Varistor TVS Surface Mount ESD Suppressor/Filter 
MLE Series 


These components are designed to suppress ESD events, including those specified in IEC61000-4-2 or other Standards used for Electromagnetic Compliance testing. 

Features: ¢ Rated for ESD (IEC 61000-4-2) * Characterized for Impedance and Capacitance * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Multilayer Ceramic Construction Technology 
¢ Reel Option: 7 inch (178mm) diameter 

Applications: * Protection of components and circuits sensitive to ESD Transients occurring on power supplies; control and signal lines. * Suppression of ESD events such as specified in IEC 
61000-4-2 or MIL-STD-883C method 3015-7: for Electromagnetic Compliance (EMC). 


Max. Cont. | Nominal Voltage Max. ESD Max. Capac- Cut Tape 
Working @1mA DC Clamp Voltaget Leakage itance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Package | < Voltage§ Min. Max. < 8kV Contact$ < 15kV Airt+ | IL@18V(uA) < (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 18 22 28 125 160 10 40 F2264CT-ND 36 34.29 F2264TR-ND 10,000 | 121.00/M | V18MLE0402NR 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND 45 42 35 F2188TR-ND 2,500 | 163.00/M | V18MLE0603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND 54 50 43 F2189TR-ND 2,500 | 199.00/M | V18MLE0805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND 1.05 97 82 F2190TR-ND 2,500 | 384.00/M | V18MLE1206H 


§ For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. | + Tested to IEC61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 
+4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


4s. Surge Arrestors 
LUMEX 


Features: ¢ Hermetically Sealed * Fast Response * Low Capacitance » UL Certified, File #E245199 Specifications: « Insulation Resistance: 10mQ 
minimum « Inter-Electrode Capacitance: 1.0pF maximum Applications: ¢ |.C. Circuits * Telephone Circuits * Signal Lines * Electro-Static Charge 
Elimination * Protections against Switching Surges 


Reel° 


Dc Impulse AC Cut Tape Tape and Reel 
Firing Current Discharge Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Voltage | (Maximum) Current Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
150 1kA 1A 67-2000-1-ND 1.76 1.47 1.18 67-2000-2-ND 486.38 GT-SMD181215012-TR 
2kA 2A 67-2001-1-ND 1.97 1.65 1.32 67-2001-2-ND 545.31 GT-SMD181215022-TR 
350 1kA 1A 67-2006-1-ND 1.60 1.33 1.07 67-2006-2-ND 441.56 GT-SMD181235012-TR 
400 1kA 1A 67-2008-1-ND 1.55 1.29 1.03 67-2008-2-ND 427.45 GT-SMD181240012-TR 2.00 | 14.75 
2kA 2A 67-2009-1-ND 2.08 1.73 1.39 67-2009-2-ND 574.36 GT-SMD181240022-TR 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1961 


A» SMD Varistors 


EPCOS 


Specifications: 


CU Series: 

* Monolithic varistor element, encapsulated * Encapsulation: Thermo- 
plast, flame retardant to UL 94V-0 » Termination: Tinned copper alloy 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature 
Range: -40°C ~ 125°C « Electric Strength: 22.5kVACRms ° Insu- 
lation Resistance: >1.0GQ * Response Time: <10ns »* Solderability: 
235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

CTICN Series: 

¢ Multilayer Technology * Termination: Nickel barrier (CT Series) and 
Silver palladium (CN Series) * No plastic or epoxy encapsulation 
assures better than UL 94V-0 flammability rating * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C » Response Time: <0.5ns ¢ Solderability: 235°C, 2s 
Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

Automotive Series: 

¢ Multilayer Technology * Termination: Silver palladium * No plastic 


or epoxy encapsulation assures better than UL 94V-0 flammability 
rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Storage 
Temperature Range: -55°C ~ 150°C »* Response Time: <0.5ns 
* Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 


Features: 


CU Series: 

* Electrical equivalents to leaded types S05/S07 up to 460 VACRMS 
* Good Solderability * Approvals: UL (all types) and CSA (2K130) 
CT/CN Series: 


* Good Solderability * Suitable for ESD protection 
clamping 


* Bidirectional 


Automotive Series: 

* High energy absorption, particularly in case of load dump ° Stable 
protection level, low leakage current * High resistance to cyclic 
temperature stress * Wide operating temperature range * Low 
inductance (suitable for ESD protection) ¢ Bidirectional clamping 


Max. Varistor Max. P 
Allowance Voltage Clamping Imax Cut Tape 
Voltage (V) @1imA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
AC Dc (V) Tol. % Vv A A ib H K Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Monolithic CU Series 
60 85 100 +10 165 5.0 400 8.0 6.3 3.2 = 495-2607-1-ND 1.05 98 75 495-2607-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K60G2 
150 200 240 +10 395 5.0 400 8.0 6.3 3.2 = 495-1463-1-ND 1.05 98 75 495-1463-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K150G2K1 
250 320 390 +10 650 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-2606-1-ND 1.05 98 75 495-2606-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K250G2 
275 350 430 +10 710 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1464-1-ND 1.05 98 75 495-1464-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K275G2K1 
300 385 470 +10 775 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1465-1-ND 1.05 98 75 495-1465-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K300G2K1 
150 200 240 +10 395 10 1200 10.2 8.0 3.2 = 495-1466-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1466-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K150G2K1 
275 350 430 +10 710 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1467-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1467-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K275G2K1 
300 385 470 +10 775 10 1200 10.2 8.0 4.5 — 495-1468-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1468-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K300G2K1 
Fig. 2 — Multilayer CN/CT Series 
4 5.5 8 +20 24 1.0 25 1.0 50 6 1~.3 495-3425-1-ND 26 .20 13 495-3425-2-ND 10,000 70.00/M | CT0402M4G 
an 14 16.5 _ 35 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-3424-1-ND 26 .20 13 495-3424-2-ND 10,000 70.00/M | CT0402S11AG 
14 16 23.5 +15 46 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-2592-1-ND 18 AT 13 495-2592-2-ND 10,000 67.00/M | CT0402L14G 
14 16 23 = 66 1.0 2 1.0 -50 6 1~.3 495-3426-1-ND 26 .20 13 495-3426-2-ND 10,000 70.00/M | CT0402S14AHSG 
4 5.5 8 +20 19 1.0 30 1.6 80 9 1~.4 495-2595-1-ND 25 .23 18 495-2595-2-ND 4,000 98.00/M | CTO603M4G 
14 18 22 +10 40 1.0 30 1.6 80 9 1~.4 495-2593-1-ND 25 .23 18 495-2593-2-ND 4,000 98.00/M | CTO603K14G 
25 31 39 +10 67 1.0 30 1.6 80 2 1~.4 495-2594-1-ND 25 .23 18 495-2594-2-ND 4,000 98.00/M | CTO603K25G 
4 §.5 8 +20 19 1.0 100 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2599-1-ND 42 .39 -30 495-2599-2-ND 3,000 168.00/M | CTO805M4G 
1 14 18 +10 35 1.0 120 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2596-1-ND 42 .39 .30 495-2596-2-ND 3,000 168.00/M | CTO805K11G 
25 31 39 +10 67 1.0 80 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2597-1-ND 42 .39 -30 495-2597-2-ND 3,000 168.00/M | CTO805K25G 
30 38 47 +10 77 1.0 80 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2598-1-ND 42 39 -30 495-2598-2-ND 3,000 168.00/M | CTO805K30G 
17 22 27 +10 44 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2601-1-ND AB 43 .33 495-2601-2-ND 3,000 182.00/M | CT1206K17G 
25 31 39 +10 65 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2591-1-ND 53 49 -38 495-2591-2-ND 2,000 210.00/M | CN1206K25G 
30 38 47 +10 77 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2602-1-ND 46 43 .33 495-2602-2-ND 2,000 182.00/M | CT1206K30G 
40 56 68 +10 110 1.0 100 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2603-1-ND 46 43 -33 495-2603-2-ND 2,000 182.00/M | CT1206K40G 
30 38 47 +10 77 2.5 300 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2396-1-ND 56 48 40 495-2396-2-ND 2,000 224.00/M | CN1210K30G 
30 38 47 +10 77 2.5 300 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2604-1-ND 56 52 40 495-2604-2-ND 2,000 224.00/M | CT1210K30G 
30 38 47 +10 77 10 1200 5.7 5.00 2.5 .25~1.0 495-2397-1-ND 2.28 1.95 1.63 495-2397-2-ND 1,000 910.00 | CN2220K30G 
Fig. 2 — Multilayer Automotive Series 
14 16 22 +23/-0 42 1.0 120 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2600-1-ND 42 39 -30 495-2600-2-ND 3,000 168.00/M | CT0805S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-1459-1-ND 53 49 -38 495-1459-2-ND 3,000 210.00/M | CN1206S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2605-1-ND 56 52 40 495-2605-2-ND 3,000 224.00/M | CT1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-1460-1-ND 61 57 44 495-1460-2-ND 3,000 245.00/M | CN1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 10 1200 5.7 5.00 2.5 .25~1.0 495-1461-1-ND 2.28 2.12 1.63 495-1461-2-ND 1,500 910.00/M_ | CN2220S14BAUTOG 
BI k V Hf t Specifications: * Disk-shaped varistor element, potted in plastic housing * Housing and potting flame-retardant to UL 94 RoHs| 
oc aris ors =~ V-0 © Screw terminals M4 * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 110°C por 
. . ¢ Electric Strength: 22.5 kVRms ° Insulation Resistance: >10MQ * Response Time: <25ns Features: » Heavy-duty ®& 
High E Series varistors (surge current capability up to 100kA) * Wide product range * Approvals: UL, CSA (2K130), SEV 
Max. Allowance | Varistor Voltage | Max. Clamping imax 
Voltage (V) @1imA Voltage 8/20 us Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC +10% (V) Vv A A Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
130 170 205 340 200 25000 495-1452-ND 24.06 206.25 1718.75 9796.88 9143.75/M B32K130 
150 200 240 395 200 25000 495-1453-ND 24.06 206.25 1718.75 9796.88 9143.75/M B32K150 
275 350 430 710 200 25000 495-2393-ND 15.13 120.31 979.69 8593.75 = B32K275 
550 745 910 1500 200 25000 495-2394-ND 15.13 120.31 979.69 8593.75 = B32K550 
130 170 205 340 300 40000 495-1454-ND 18.06 154.80 1290.00 7353.00 6862.80/M B40K130 
150 200 240 395 300 40000 495-1455-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00  10374.00/M B40K150 
275 350 430 710 300 40000 495-2395-ND 17.16 136.50 1111.50 9750.00 _ B40K275 


Strap Varistors — HighE Series 


Specifications: 


* Coating: Epoxy resin, flame-retardant to UL 94V-0 » Bolt-holed strap terminals for 
screw fixing or soldering * Bent strap terminals * Operating Temperature Range: -25°C ~ 


85°C + Storage Temperature Range: -25°C ~ 110°C » Electric Strength: >2.5 kVACRMS 

* Insulation Resistance: >10MQ » Response Time: <25ns 

Features: 

¢ Maximum load capacity with minimum size * Approvals: UL, CSA 
Max. Allowable | Varistor Voltage Max. Clamping imax. 

Voltage (V) @imA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc +10% (V) Vv A A WwW Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Fig. 1 
150 200 240 395 300 40,000 8.3 _— 495-1456-ND 13.90 119.10 992.50 5657.25 5280.10/M LS40K150QP. 
275 350 430 710 300 40,000 9.4 _— 495-1457-ND® 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K275QP. 
320 420 510 840 300 40,000 9.9 _— 495-1458-ND® 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K320QP, 
150 200 240 395 300 45,000 8.3 _— 495-3439-ND® 9.38 65.63 562.50 5062.50 4687.50/M LS41K150QP. 
275 350 430 710 300 45,000 9.4 _— 495-3440-ND® 9.38 65.63 562.50 5062.50 4687.50/M LS41K275QP. 
320 420 510 840 300 45,000 9.9 — 495-3441-ND® 9.38 65.63 562.50 5062.50 4687.50/M LS41K320QP, 
420 560 680 1120 300 45,000 10.9 _— 495-3442-ND® 12.50 87.50 750.00 6750.00 6250.00/M LS41K4200QP. 
275 350 430 710 300 65,000 9.4 _— 495-3443-ND® 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K275QP. 
320 420 510 840 300 65,000 9.9 _— 495-3445-ND® 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K3200P, 
420 560 680 1120 300 65,000 10.9 _ 495-3447-ND® 18.00 126.00 1080.00 9720.00 9000.00/M LS42K4200P. 
Fig. 2 — RoHS Compliant 

275 350 430 710 300 65,000 9.4 5.8 495-3444-ND 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K275QPK2 
320 420 510 840 300 65,000 9.9 6.3 495-3446-ND 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K320QPK2 
420 560 680 1120 300 65,000 10.9 7.3 495-3448-ND 18.00 126.00 1080.00 9720.00 9000.00/M LS42K420QPK2 

RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Due to the ongoing miniaturization, electronic devices are becoming more and more sensitive to ESD. Therefore, reliable protection 0612 16 09 10.35 
components become absolutely necessary to safeguard valuable electronics against the impact of ESD. CeraDiodes are ceramic 1003 | 25 08 08 10.43 
semiconductors optimized specifically for high performance in ESD applications. They have a non-linear voltage/current characteristic 1012 3.2 25 12 0.45 


for effectively suppressing extremely fast voltage transients and offer superior parametric stability over the complete operating range of 
-40°C ~ 85°C. CeraDiodes are bi-directional devices. A single CeraDiode connected from signal/data line to ground routes positive and 
negative ESD transitions safely to the ground plane. This technique eliminates the need to route ESD charge into the power plane, possibly damaging nearby integrated circuits 
Features: Bi-directional ESD protection to IEC 61000-4-2 level 4 * No de-rating of maximum ratings up to 85°C * Extremely fast response time of < .5ns Applications: * EDP 
products (desktop and notebook computers) ¢ Peripherals (printers, memory) * Portable handheld products * Mobile communication * Consumer products (flat TV's, set-top boxes, 
MP3 players, digital cameras, etc). 


Max.DC | Peak Pulse | Minimum |Maximum Typical Leakage 
Size | Working Current @ | Breakdown | Clamping| Capacitance | Current | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Code |Voltage (V)| 8/20pys (A) Voltage Voltage (pF) (WA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Standard Speed 
0402 5.6 10 6.4 24 180 1 495-3418-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3418-2-ND 10,000 49.00/M | B72590D50A60 
0402 15 10 20 46 47 1 495-3417-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3417-2-ND 10,000 49.00/M | B72590D150A60 
0603 5.6 30 6.4 19 470 1 495-3414-1-ND$ io 1.60 10.00 4,000 66.00/M | B72500D50A60 
0603 9.0 30 10 30 220 1 495-3415-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3415-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D90A60 
0603 15 30 22 42 160 1 495-3412-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3412-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D150A60 
0603 22 30 25 50 56 1 495-3413-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3413-2-ND 4,000 58.00/M | B72500D200A60V7 
1003 12 20 16 46 82 1 495-3416-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3416-2-ND 4,000 66.00/M | B72570D120A60 
High Speed 
0402 5.6 = 150 = 0.6 1 495-3684-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3684-2-ND 10,000 56.00/M | B72590D0050H160 
0402 15 = 23 66 10 il 495-3685-1-ND$ 21 1.60 10.00 |495-3685-2-ND 10,000 56.00/M | B72590D0150HO60 
0402 16 = 65 290 2 1 495-3419-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3419-2-ND 10,000 49.00/M | B72590D160H60 
0603 16 = 65 290 3 1 495-3420-1-ND$ 21 1.60 10.00 |495-3420-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D160H60 
0603 16 = 65 290 3 dl 495-3686-1-ND 21 1.60 10.00 | 495-3686-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D0160H060 
0603 30 = 50 120 10 1 495-3421-1-ND$ 21 1.60 10.00 |495-3421-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D300H60 
1003 16 = 38 146 3 1 495-3687-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3687-2-ND 4,000 66.00/M | B72570D0160HO60 
Arrays 
0405 22 10 25 50 75 _ 495-3430-1-NDt 47 3.60 22.50 |495-3430-2-ND 4,000 149.00/M | B72762A2170S160 
0508 16 = 24 59 10 01 495-3427-1-ND 79 6.00 37.50 |495-3427-2-ND 4,000 248.00/M | B72714A8140S160 
0508 16 = 22 66 10 1 495-3688-1-ND$ 79 6.00 37.50 4,000 248.00/M | B72714D0160H060 
0508 22 10 24 60 33 1 495-3682-1-ND$ 53 4.00 25.00 |495-3682-2-ND 4,000 165.00/M | B72714D0200A060 
0612 16 = 150 350 3 3 495-3429-1-ND 79 6.00 37.50 |495-3429-2-ND 3,000 225.00/M | B72724A8151V62 
0612 16 = 80 350 3 1 495-3422-1-ND$ 79 6.00 37.50 |495-3422-2-ND 3,000 225.00/M | B72724D160H62 
0612 22 30 25 50 75 = 495-3428-1-ND 79 6.00 37.50 |495-3428-2-ND 3,000 225.00/M | B72724A2170S162 
0612 22 30 25 50 56 1 495-3683-1-ND$ 53 4.00 25.00 |495-3683-2-ND 3,000 150.00/M | B72724D0200A062 
1012 5.6 20 52 195 3.5 1 495-3423-1-ND#§ 68 5.20 32.50 | 495-3423-2-ND 2,000 195.00/M | B72735D50H62 


+4Terminals §6 Terminals 


$495-3681-ND CeraDiode Kit contains the items denoted (18 parts). 


ETFV Series 
Thermofuse Varistors 


The Epcos Thermofuse varistors of the ETFV series combines a disk 
varistor with a thermofuse. The thermofuse is connected to a terminal 
lead of the disk varistor by a solder bridge. If a sustained supply-frequency 
over-voltage occurs, the varistor absorbs the over-voltage and heats up in 
the process. If the melting point of the thermofuse solder is exceeded, the 
latter opens and the disk varistor is permanently disconnected from the 


Monitor 
lead 
Metal oxide 


power line. This disconnection assures that the varistor is not overloaded Metal oxide varistor 


varistor 


and short-circuited. Applications: UPS, White Goods, Power Suppliers, 
AC Panel Protection modules, Dimmers Specifications: UL1449 and 
UL60691 


Max. Allowable Varistor Max. Clamping v 
Voltage (V) Voltage@ Voltage iMax. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc 1mA +10% (V) Vv A 8/20 us A b h i s e e1  e2 e3 | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
Fig. 1 
130 170 205 340 50 6,000 192 22 5 11 75: 5 5 4 495-3635-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K130E2 
150 200 240 395 50 6,000 192 22 5 11 7.5 5 5 1 495-3636-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K150E2 
175 225 270 455 50 6,000 192 22 5 11 75 5 5. 4 495-3637-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K175E2 
275 350 430 710 50 6,000 192 22 5 11 7.5 5 ae | 495-3638-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K275E2 
320 420 510 840 50 6,000 192 22 5 11 5 5 | 495-3639-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K320E2 
420 560 680 1120 50 6,000 19.2 22 5 11 75 5 5 41 495-3640-ND 1.19 10.23 85.25 485.93 ETFV14K420E2 
Fig. 2 

130 170 205 340 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3641-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K130E2 
150 200 240 395 100 10,000 22: 25.7 5 10 5 — — — | 495-3642-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K150E2 
175 225 270 455 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3643-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K175E2 
275 350 430 710 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3644-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K275E2 
320 420 510 840 100 10,000 22 257 5 10 5 — — — | 495-3645-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K320E2 
420 560 680 1120 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3646-ND 1.91 16.38 136.50 778.05 ETFV20K420E2 
130 170 205 340 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3647-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K130E4 
150 200 240 395 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3648-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K150E4 
175 225 270 455 150 20,000 30.2 35.2 5 11 635 — — — | 495-3649-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K175E4 
275 350 430 710 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3650-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K275E4 
320 420 510 840 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3651-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K320E4 
420 560 680 1120 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3652-ND 2.63 22.53 187.75 1070.18 ETFV25K420E4 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1963 


Surge Arresters 


Gas-filled surge arresters offer optimum protection from: atmospheric fields and discharges, inductive coupling from power supply lines, direct contact between communication 
and power lines, and electrostatic discharges. Epcos surge arresters limit over-voltages quickly and safely to uncritical levels and reliably discharge the resulting dangerous 
currents Specifications: « Insulation Resistance at 100V is 10GQ; Part No. A81-C90X, EC75X, EC90X, and T83-A90X Resistance at 50V 10GQ * Operation and Storage 


E P Cc Oo Ss Temperature: -40°C ~ 90°C * Climatic Category (IEC 60068-1) 40/90/21 
Dc Toler- Nominal Impulse Nominal Dim. Dim. 
Spark-over | ance Discharge Current Alternating Cap. @ L od Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. | Voltage (V) (%) (Wave 8/20 us) Discharge Current | (1 MHz) | (mm) | (mm) | Part No. il 10 100 500 Part No. 
75 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1475-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC75X 
90 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2631-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | M51-C90X 
90 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1476-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC90X 
90 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1472-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | A81-C90X 
230 #15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1473-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC230X 
230 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2632-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | M51-A230X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1878-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 | N81-A230X 
1 230 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1471-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | A81-A230X 
270 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 739) 1 495-1477-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 | L71-A270X 
350 +15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1474-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC350X 
350 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2633-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | M51-A350X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1879-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 | N81-A350X 
470 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1478-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 | L71-A470X 
800 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1479-ND 2.91 24.25 194.00 848.75 | L71-A800X 
1000 #15 10kA 10A 1pF 7.9 1 495-1469-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 | A71-H10X 
2500 +20 2.5kA 2.5A 1pF 7.9 1 495-1470-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 | A71-H25x 
90 +20 10kA 10A 1.5pF = = 495-1482-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 | T83-A90X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF = — 495-2634-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 | T83-A230X 
2 230 +20 20kA 10A 1.5pF = = 495-1480-ND 2.85 23.75 190.00 831.25 | T23-A230X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF _— — 495-2635-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 | T83-A350X 
350 -14/+53 20kA 10A 1.5pF = = 495-2636-ND 3.03 25.25 202.00 883.75 | T23-C350XS 
3 350 +25 20kA 20A 1.5pF — _ 495-1481-ND 4.32 36.00 288.00 1260.00 | T61-C350X 


Leaded Varistors 


Specifications: 

* Coating: Epoxy resin, flame retardant to UL 94 V-0 ° Ter- 
minals: Tinned copper wire * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C + Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
¢ Electric Strength: 22.5 kVRms ° Insulation Resistance: >10MO. 
¢ Response Time: <25ns 

Features: 

StandarD Series: « Wide operating voltage range » No derating 


Types = K115), SEV, VDE, CECC 
AdvanceD Series: * High-energy AdvanceD series E2 * High 
surge current ratings up to 10kA »* High energy ratings up to 
325J * Wide operating voltage range * Approvals: UL, CSA, 
VDE, CECC 

Automotive Series: * High energy absorption, particularly in 
case of load dump * Jump-start strength * Stable protection 
level, minimum leakage current ¢ High resistance to cyclic 


up to 85°C ambient temperature 


¢ Approvals: UL, CSA (All 


temperature stress * Types for Ta = 125°C 


Maximum | Varistor Maximum 
Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) | @ imA Voltage 8/20 us Ls A @ i H 9D Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC | +10% (V) Vv A A +1 +1 Max. Max. Max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
StandarD Series - Fig. 1 
1 14 18 36 1.0 100 5.0 1.2 7.0 3.3 8.5 6 495-3762-ND® 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K11 
14 18 22 43 1.0 100 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3763-ND® 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K14 
17 22 27 53 1.0 100 5.0 1.4 7.0 3.5 8.5 6 495-3764-ND® 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K17 
25 31 39 77 1.0 100 5.0 1.3 7.0 3.6 8.5 6 495-3767-ND® 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K25 
30 38 47 93 1.0 100 5.0 1.5 7.0 3.6 8.5 6 495-3769-ND® 7 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K30 
35 45 56 110 1.0 100 5.0 1.6 7.0 3.7 8.5 6 495-3771-ND® ailiZ. 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K35 
40 56 68 135 1.0 100 5.0 1.8 7.0 3.9 8.5 6 495-3772-ND® 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K40 
50 65 82 135 5.0 400 5.0 1.2 7.0 3.3 8.5 6 495-3773-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M SO5K50 
75 100 120 200 5.0 400 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3775-ND® 17 1.44 12.00 68.40 63.84/M S05K75 
95 125 150 250 5.0 400 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 As} 495-3776-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M SO5K95 
130 170 205 340 5.0 400 5.0 1.6 7.0 3.6 8.5 6 495-3777-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K130 
140 180 220 360 5.0 400 5.0 1.7 7.0 3.7 8.5 6 495-3778-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K140 
150 200 240 395 5.0 400 5.0 1.8 7.0 3.8 8.5 6 495-3780-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M SO5K150 
250 320 390 650 5.0 400 5.0 1.8 7.0 4.2 8.5 6 495-3784-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K250 
300 385 470 775 5.0 400 5.0 ei 7.0 4.5 8.5 6 495-3787-ND® 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K300 
1 14 18 36 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.4 11.0 6 495-1402-ND® 16 1.40 11.70 66.69 62.25/M S07K11 
14 18 22 43 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.5 11.0 6 495-1403-ND® .08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K14 
17 22 27 53 2.5 250 5.0 1.4 9.0 3.6 11.0 6 495-3765-ND® .08 72 6.00 34.20 31.92/M S0O7K17 
20 26 33 65 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.6 11.0 6 495-2398-ND® 08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K20 
25 31 39 DD, 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.7 11.0 6 495-1404-ND® -16 1.40 11.70 66.69 62.25/M S07K25 
30 38 47 93 2.5 250 5.0 15 9.0 3.7 11.0 6 495-1405-ND® 09 15 6.25 35.63 33.25/M S07K30 
50 65 82 135 10 1200 5.0 1.2 9.0 3.3 11.0 6 495-3774-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K50 
130 170 205 340 10 1200 5.0 1.6 9.0 3.6 11.0 6 495-1406-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K130 
150 200 240 395 10 1200 5.0 1.8 9.0 3.8 11.0 6 495-1407-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K150 
250 320 390 650 10 1200 5.0 1.8 9.0 4.2 11.0 6 495-3785-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K250 
275 =350 430 710 10 1200 5.0 2.0 9.0 4.4 11.0 6 495-1408-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K275 
300 385 470 775 10 1200 5.0 21 9.0 45 11.0 6 495-2399-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K300 
385 505 620 1025 10 1200 5.0 2.5 9.0 5.2 11.5 6 495-3790-ND® a2 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K385 
25 31 39 a 5.0 500 75 1.6 12.0 4.2 14.5 8 495-3768-ND® .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M S10K25 
30 38 47 93 5.0 500 75 1.7 12.0 4.4 14.5 38 495-3770-ND® .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M $10K30 
35 45 56 110 5.0 500 75 1.8 12.0 44 14.5 8 495-2400-ND® .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M S10K35 
140 180 220 360 25 2500 75 1.9 12.0 4.3 14.5 38 495-3779-ND® 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K140 
150 200 240 395 25 2500 75 2.0 12.0 4.4 14.5 8 495-3781-ND® .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K150 
175 225 270 455 25 2500 7.5 2.2 12.0 4.6 14.5 8 495-3782-ND® .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K175 
275 350 430 710 25 2500 7.5 2.2 12.0 5.0 14.5 38 495-3786-ND® 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K275 
300 385 470 775 25 2500 75 2.3 12.0 5.1 14.5 38 495-3788-ND® 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M $10K300 
420 560 680 1120 25 2500 75 2.9 12.0 6.1 15.0 38 495-3791-ND® 25 2.16 18.00 102.60 95.76/M $10K420 
17 22 rag 53 10 1000 75 17 15.5 4.4 18.5 8 495-3766-ND® 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K17 
30 38 47 93 10 1000 7.5 1.8 15.5 4.4 18.5 8 495-2401-ND® .34 2.92 24.30 138.51 129.28/M $14K30 
35 45 56 110 10 1000 7.5 2.0 15.5 4.5 18.5 38 495-2402-ND® 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M $14K35 
75 100 120 200 50 4500 75 1.5 15.5 4.2 18.5 8 495-2403-ND® 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K75 
130 170 205 340 50 4500 75 1.9 15.5 4.2 18.5 8 495-1409-ND® 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K130 
140 180 220 360 50 4500 7.5 2.0 15.5 4.3 18.5 8 495-1410-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K140 
150 200 240 395 50 4500 7.5 21 15.5 4.4 18.5 8 495-1411-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K150 
275 350 430 710 50 4500 7.5 2.2 15.5 5.0 18.5 38 495-1412-ND®@ 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K275 
300 385 470 775 50 4500 75 2.3 15.5 6.2 18.5 38 495-3789-ND® .34 2.92 24.30 138.51 129.28/M $14K300 
320 420 510 845 50 4500 75 2.4 15.5 5.4 19.0 38 495-1413-ND® 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K320 
30 38 47 93 20 2000 10.0 2.0 21.5 49 25.5 1.0 495-2405-ND® 58 5.01 41.75 237.98 222.11/M S20K30 
130 170 205 340 100 8000 10.0 2.0 21.5 47 25.5 1.0 495-1414-ND® 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M $20K130 
140 180 220 360 100 8000 10.0 21 21.5 4.8 25.5 1.0 495-1415-ND 47 3.99 33.25 189.53 176.89/M S20K140 
150 200 240 395 100 8000 10.0 2.2 21.5 4.9 25.5 1.0 495-1416-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K150 
175 225 270 455 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.0 25.5 1.0 495-3783-ND® 47 4.05 33.75 192.38 179.55/M S20K175 
250 320 390 650 100 8000 10.0 2.2 21.5 5.3 25.5 1.0 495-2404-ND® 20 2.34 19.50 111.15 103.74/M S20K250 
275 350 430 710 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.4 25.5 1.0 495-1417-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K275 
300-385 470 775 100 8000 10.0 2.4 21.5 5.6 25.5 1.0 495-2406-ND® 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K300 
320 420 510 845 100 8000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1418-ND® 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M $20K320 
420 560 680 1120 100 8000 10.0 3.1 21.5 6.5 26.0 1.0 495-2407-ND® 57 4.92 41.03 233.84 218.26/M $20K420 
AdvanceD Series - Fig. 1 
130 170 205 340 5.0 800 5.0 1.6 7.0 3.9 8.5 6 495-1419-ND® .08 66 5.50 31.35 29.26/M S05K130E2 
150 200 240 395 5.0 800 5.0 1.8 7.0 41 8.5 6 495-1421-ND -08 69 5.75 32.78 30.59/M S05K150E2 
@ RoHS Compliant (Continued) 


1964 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


B Leaded Varistors (cont) 


Epcos 
Maximum | Varistor Maximum 
Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) | @ imA Voltage 8/20 us LS A @ if H oD Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC | +10%(V) Vv A A +1 +1 Max. Max. Max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
300 385 470 775 5.0 800 5.0 21 7.0 47 8.5 6 495-1422-ND .08 72 6.00 34.20 31.92/M SO5K300E2 
150 200 240 395 10 1750 5.0 1.8 9.0 41 11.0 6 495-1424-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K150E2 
250 320 390 650 10 1750 5.0 1.9 9.0 4.5 11.0 6 495-1425-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K250E2 
275 350 430 710 10 1750 5.0 2.0 9.0 4.6 11.0 6 495-1426-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K275E2 
300 385 470 775 10 1750 5.0 21 9.0 47 11.0 6 495-1427-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K300E2 
320 420 510 845 10 1750 5.0 2.3 9.0 4.6 11.0 6 495-1428-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K320E2 
140 180 220 360 25 3500 75) 1.9 12.0 4.6 14.5 8 495-1429-ND .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K140E2 
150 200 240 395 25 3500 75 2.0 12.0 47 14.5 8 495-1430-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K150E2 
175 225 270 455 25 3500 “5 2.2 12.0 4.9 14.5 8 495-1431-ND® 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M $10K175E2 
250 320 390 650 25 3500 75 21 12.0 5.2 14.5 38 495-1432-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K250E2 
275 350 430 710 25 3500 Ti 2.2 12.0 5.4 14.5 8 495-1433-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K275E2 
300 385 470 775 25 3500 75 2.3 12.0 5.6 14.5 8 495-1434-ND .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K300E2 
420 560 680 1120 25 3500 75 3.5 12.0 74 15.0 8 495-1435-ND 25 2.16 18.00 102.60 95.76/M S10K420E2 
130 170 205 340 50 6000 TS 1.9 15.5 4.6 18.5 8 495-1436-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K130E2 
140 180 220 360 50 6000 7.5: 2.0 15.5 4.7 18.5 38 495-1437-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K140E2 
150 200 240 395 50 6000 75 ent 15.5 4.8 18.5 8 495-1438-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S14K150E2 
175 225 270 455 50 6000 75) 2.2 15.5 4.9 18.5 38 495-1439-ND® 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K175E2 
250 320 390 650 50 6000 a5 21 15.5 5.2 18.5 8 495-1440-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K250E2 
275 350 430 710 50 6000 75 2.2 15.5 5.4 18.5 8 495-1441-ND® 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S$14K275E2 
300 385 470 775 50 6000 75 2.3 15.5 5.6 18.5 38 495-1442-ND@ 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S14K300E2 
130 170 205 340 100 10000 10.0 2.0 21.5 5.0 25.5 1.0 495-1443-ND® AT 4.02 33.50 190.95 178.22/M S20K130E2 
140 180 220 360 100 10000 10.0 21 21.5 5.1 25.5 1.0 495-1444-ND 64 5.52 46.00 262.20 244.72/M S20K140E2 
150 200 240 395 100 10000 10.0 2.2 21.5 5.2 25.5 1.0 495-1445-ND A6 3.96 33.00 188.10 175.56/M S20K150E2 
175 225 270 455 100 10000 10.0 2.3 21.5 5.3 25.5 1.0 495-1446-ND 48 4.11 34.25 195.23 182.21/M S20K175E2 
250 320 390 650 100 10000 10.0 2.4 21.5 5.7 25.5 1.0 495-1447-ND® 51 4.35 36.25 206.63 192.85/M S20K250E2 
275 =350 430 710 100 10000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1448-ND® 53 4.50 37.50 213.75 199.50/M S20K275E2 
300 385 470 775 100 10000 10.0 2.8 21.5 6.1 25.5 1.0 495-1449-ND® 54 4.62 38.50 219.45 204.82/M. S20K300E2 
Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 43 10 1000 75 1.5 17.0 5.0 20.5 8 495-1450-ND® 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K14AUTO 
14 16 22 43 20 2000 10.0 1.6 23.0 5.4 27.5 1.0 495-1451-ND 56 4.80 40.00 228.00 212.80/M S20K14AUTO. 
@ RoHS Compliant 


&TDK Multilayer Chip Varistors for Surge and Static Protection _Digi@Reel’ 
AVR and AVRL Series 


cument-vohage characteristics. * Excolet Birisnsions is Oe greed 
electrostatic absorption capability * Can Size Code iE WwW T B (Min.) a b c ry rH * a 
feninee 2 Cener wlode, and’ capachor core 0402 10 | 05 | 05 | 04 [03-05 [035-045] 04-06 w T 4 
ination 
Specifications: * Operating Temperature: 603 1 ue on Ore =| 06s 08) | 0G 08 O08 t Y le beleaslen -| 
“40°C ~ 125°C 0805 20 | 125 | 10 | 02 [09-12 [07-09 | 09-12 
AVR Series 
Varistor Maximum Clamping Maximum Capaci- 
Size Voltage Continuous Voltage Peak tance Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code | (VDC@ imA) | Voltage (VDC) | (8/20ys) Current (A) (pF) 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
14 (1A) 25 650 445-2532-1-ND 12 aad 8.50 445-2532-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTAAB 
8 5.5 15 (1A) 3 100 445-2533-1-ND 12 adit 8.50 445-2533-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTABB 
19 (1A) 1 33 445-2559-1-ND 12. ad. 8.50 445-2559-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTACB 
0402 12 7.5 20 (1A) 10 130 445-2534-1-ND 12 aul 8.50 445-2534-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C120MTAAB 
27 15 50 (1A) 4 40 445-2535-1-ND 12 aT 8.50 445-2535-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C270MTAAB 
1 15 445-2536-1-ND 2 1.11 8.50 = = = AVR-M1005C270MTABB 
8 5.5 15 (2A) 30 650 445-2537-1-ND 18 1.66 12.75 445-2537-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608CO80MTAAB 
12 75 20 (2A) 50 1050 445-2538-1-ND 18 1.66 12.75 445-2538-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT6AB 
i 15 400 445-2539-1-ND 18 1.66 12.75 445-2539-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT2AB 
18 cd 30 (2A) 30 600 445-2540- 18 1.66 12.75 445-2540-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C180MT6AB 
22 16 34 (2A) 30 560 445-2541- 18 1.66 12.75 445-2541-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT6AB 
0603 37 (2A) 10 210 445-2542- 18 1.66 12.75 445-2542-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT2AB 
19 42 (2A) 48 430 445-2543- 18 1.66 12.75 445-2543-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT6AB 
27 20 160 445-2544- 18 1.66 12.75 445-2544-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT2AB 
17 52 (2A) 2 30 445-2545- 18 1.66 12.75 445-2545-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTAAB 
15 445-2546- 18 1.66 12.75 445-2546-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTABB 
12 7S: 20 (5A) 60 1000 445-2547- 33 3.04 23.38 445-2547-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C120MT6AB 
0805 22 16 38 (5A) 100 800 445-2548- 33 3.04 23.38 445-2548-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C220KT6AB 
39 28 62 (5A) 100 430 445-2549-1-ND 33 3.04 23.38 445-2549-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C390KT6AB 
AVRL Series 
Typical Maximum 
Size Varistor Voltage Continuous Voltage Capacitance i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code (VDC @ 1mA) (vDCc) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
90 10 AA 445-2560-1-ND 18 1.66 12.75 445-2560-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1NTA 
bane 39 10 11 181.66 12.75 | 445-2561-2-ND 10,000 66.00/M | AVRL101A1R1NTB 
27 10 3.3 445-2562-1-ND 18 1.66 12.75 445-2562-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A3R3FTA 
6.8 445-2563-1-ND 18 1.66 12.75 = = = AVRL101A6R8GTA 
90 10 lisa 445-2564-1-ND 24 2.21 17.01 445-2564-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTA 
0603 39 10 AA 445-2565-1-ND 24 2.21 17.01 445-2565-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTB 
27 10 3.3 445-2566-1-ND .24 2.21 17.01 445-2566-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A3R3FTA 


Leaded Varistors 


The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with two tinned solid copper leads. They are coated with a layer of ochre colored 
epoxy, which provides electrical, mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance 
with "IEC 60068-2-45". 


Gy 
VISHAY. BCcomponents 


Maximum Varistor | Maximum Voltage} 
Continuous Volt. | Voltage Stated Current Dimensions —-mm 
Size AC Dc @imA Vv E D A (L U ‘Ui Digi-Key Price Each Vishay 
Code] (V) (Vv) (Vv) (Vv) (A) Max. | Max. | Min. | Max. | Min. (c F Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Cc 230 300 360 600 25.0 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1431-ND 46 39 .33 | 2322 594 52316 
D 140 180 220 370 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 4.4 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1449-ND 59 51 .42 | 232259551416 
320 420 510 850 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1456-ND 59 51 42 | 2322 595 53216 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 1965 


oA Digi®Reel’ 


Dimensions: Inch (mm) 


BOURNS Gas Discharge Tubes 


INC 


0.197 
2 (5) 


kk —+10.173 
(4.4) 


Gas Discharge Tubes (GDTs) are used to protect personnel and sensitive equipment from hazardous mini series GDT in two and three electrode versions featuring long service life and low capacitance and 
transient voltages. Bourns GDTs are used in primary and secondary applications and can withstand multiple insertion loss. An optional, proprietary Switch-Grade Fail-Short is offered on the three electrode versions to 
applications of high surge current energy in excess of 25KA. Bourns offers standard 8mm GDTs and a 5mm _ provide superior protections from thermal runaway. 


Number DC Sparkover Impulse Sparkover Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. | of Poles | Fail-Short | +20% @ 100V/s | 100V/ys | 1000V/us | Part No. all 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
= 230V 450V 650V 2026-23-C2LF-ND@ 3.71 3.22 2.48 | — — — | 2026-23-C2LF 
_— 250V 475V 700V 2026-25-C2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2026-25-C2LF 
= 350V 625V 875V 2026-35-C2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2026-35-C2LF 
1 3 = 600V 925V 1250V 2026-60-C2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — — — | 2026-60-C2LF 
x 230V 450V 650V 2026-23-C2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — = — | 2026-23-C2F 
x 250V 475V 700V 2026-25-C2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — _ — | 2026-25-C2F 
Xx 350V 625V 875V 2026-35-C2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — _ — | 2026-35-C2F 
— 150VT 350V 575V 2027-15-BLF-ND@ 1.84 1.60 1.23 | = — | 2027-15-BLF 
2 2 ees 230Vt 450V 675V 2027-23-BLF-ND® 1.84 1.60 1.23 | — = — | 2027-23-BLF 
= 350Vt 600V 875V 2027-35-BLF-ND@ 1.84 1.60 1.23 |S = — | 2027-35-BLF 
= 90V 300V 550V 2035-09-BLF-ND@ 1.76 1.53 1.18 | — = — | 2035-09-BLF 
3 2 = 150Vt 350V 550V 2035-15-BLF-ND@ 1.76 1.53 1.18 | = — | 2035-15-BLF 
_ 230Vt 450V 600V 2035-23-BLF-ND@ 1.76 1.53 1.18 |e = — | 2035-23-BLF 
= 350Vt 600V 750V 2035-35-B-ND 1.76 1.53 1.18 [ES = — | 2035-35-B 
= 90V 350V 525V 2035-09-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-09-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-09-SM-RPLF 
_— 150Vt 400V 550V 2035-15-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-15-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-15-SM-RPLF 
a 230Vt 450V 600V 2035-23-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-23-SM-RPLFTR-ND@® 1,500 495.00/M | 2035-23-SM-RPLF 
4 2 = 350Vt 600V 750V 2035-35-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-35-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-35-SM-RPLF 
= 600Vt 950V 1100V 2035-60-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-60-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-60-SM-RPLF 
_— 800Vt _ 1250V 2039-80-SM-RPLFCT-ND$ 1.29 1.09 .60 | 2039-80-SM-RPLFTR-ND@# | 1,500 495.00/M | 2039-80-SM-RPLF 
= 1100Vt = 1500V 2039-110-SM-RPLFCT-ND$ 1.37 1.16 -63 | 2039-110-SM-RPLFTR-ND@#/ 1,500 495.00/M | 2039-110-SM-RPLF 
= 90V 250V 550V 2036-09-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-09-B2LF 
a 150V 350V 500V 2036-15-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-15-B2LF 
_— 230V 450V 600V 2036-23-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-23-B2LF 
5 3 = 350V 600V 750V 2036-35-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-35-B2LF 
— 600V 850V 1100V 2036-60-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — — — | 2036-60-B2LF 
xX 230V 450V 600V 2036-23-B2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — = — | 2036-23-B2F 
Xx 350V. 600V 750V 2036-35-B2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — = — | 2036-35-B2F 
= 90V 250V 550V 2036-09-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-09-SM-RPLFTR-ND® 1,000 1001.00 | 2036-09-SM-RPLF 
— 150V 350V 500V 2036-15-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-15-SM-RPLFTR-ND@ 1,000 1001.00 | 2036-15-SM-RPLF 
6 3 a 230V 450V 600V 2036-23-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-23-SM-RPLFTR-ND@ 1,000 1001.00 | 2036-23-SM-RPLF 
= 350V 600V 750V 2036-35-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-35-SM-RPLFTR-ND® 1,000 1001.00 | 2036-35-SM-RPLF 
= 600V 850V 1100V 2036-60-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-60-SM-RPLFTR-ND@ 1,000 1001.00 | 2036-60-SM-RPLF 
@ RoHS Compliant +NotUL Recognized f+15% 
5-Pin Multi-Stage Protector and Gas (tvs Dimensions: Inch (mm) 
Discharge Tube Protector _ 
2410 Series — 5-Pin Multi-Stage Protector (MSP®): This is the latest 2420 Series — 5-Pin Gas Discharge Tube (GDT) Protector: The 2420 
generation telecommunications protector for high performance and long life overvoltage protection modules utilize Bourns’ proprietary high-efficiency 
in overvoltage protection of copper pair voice-band and high-speed data gas discharge tube with our patented Switch-Grade Fail-Short mechanism to 
circuits. Bourns MSP combines the advantages of gas tube and solid state provide robust and reliable surge and thermal overload protection at a very 
protection while integrating three advanced technologies: a proprietary high- competitive price. This series is based on Bourns’ three-terminal common 
efficiency gas discharge tube, precision matched metal oxide varistors anda chamber GDT. This design provides greatly improved and balanced turn-on 


patented Switch-Grade Fail-Short mechanism. The Switch-Grade Fail-Short 
mechanism ensures superior thermal protection with fast acting, highly 
reliable response to thermal overload conditions. This combined technology 
provides lower capacitance, higher reliability and longer life than competitive 
hybrid technologies. 

FEATURES: « Solid Brass, Gold-Plated Pins »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


characteristics for overvoltage protection. The GDT is UL approved for use 
without a back-up device. Air back-up devices can become contaminated; the 
circuitry of the 2420 eliminates this possibility. Our unique Switch-Grade Fail- 
Short device provides more reliable thermal overload protection compared to 
commonly used solder pellet or insulation burn-through designs. 
FEATURES: ° Solid Brass, Gold-Plated Pins »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Dc AC Breakdown Impulse Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 
Breakdown @ 60Hz 100V/us 1000V/y"s Part No. 1 10 100 Part No. 
300-400V 300-400V 600V 650V 2410-31-G-MSP-ND 6.38 4.72 3.91 2410-31-G-MSP 
300-400V 300-400V 625V 875V 2420-31-G-ND 5.95 4.36 3.55 2420-31-G 


Dimensions: Inch (mm) @® 


10-32 UNF-2A 9.43 
Thread, 2Pics.. (11-18) 


Plastic 
Housing 


8 
(et) 


Bourns’ Models 155HS and 455HS Digi.Guard II Multi-Stage Protectors are new generation 
telecommunications Station Protectors designed to be the best all around choice for protecting copper pair 


these models integrate three advanced protection technologies: a proprietary sixth-generation Gas Tube, 
a precision matched metal oxide varistor and a patented Switch-Grade Failsafe mechanism. Operating 


voice-band and high speed data circuits. Combining the strengths of Gas Tube and solid-state protectors, 


Temperature: -55°C ~ 85°C. 


DC AC Breakdown Impulse Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 

Fig. Model Breakdown @ 60Hz 100V/"s 1000V/ps Part No. i 10 100 Part No. 
iT 455HS-MSP 300-400V 300-400V 600V 650V 2377-45-HS-ND 10.33 7.44 6.20 2377-45-HS 
2 155HS-MSP. 300-400V 300-400V 600V 650V 2378-35-HS-ND 7.98 5.75 4.79 2378-35-HS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1966 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1800 Series — Signal and Dataline Protector 


Bourns 1800 Series Signal and Dataline Protectors are designed to protect sensitive electronic circuits and components from damaging surge voltages and currents. Their extremely 
fast response and low clamping voltages make them particularly suitable for the protection of signal and data lines associated with computer, data communications, instrumentation, Mounting/Grounding Screw 
broadcasting and industrial controls. They may be used directly with EIA standard interfaces RS-232, RS-422, RS-423, RS-485 and with 20mA and 50mA instrumentation loops. 3.28 (83.31) 
These protectors are fast, rugged and capable of protecting against fast rising voltage transients, as well as the severe current surges associated with lightning discharges. er r ~~ | 


Dimensions in Inches (mm) 


FEATURES: ¢ Low peak clamping voltage even during severe current surges ¢ Ability to repeatedly protect against surge currents in excess of 10,000 amperes » Convenient 
mounting and grounding to any flat surface or to Din-3 (TS-35) rail * Cable shields are passed through and may be either grounded or not grounded at the protector » Vibration- 
proof screw-type clamp terminals * Flame-resistant epoxy-filled housing 


Note: See data sheets for specifications 


AB2022BASIND vical widest oie stathe dale wliniletn oaiblv's tare sb ihe sin au'ea/io isan a va a waist i alowed biadt msl isin einstaiet cio widen Adlowehdny didlo wanna ade Vubowlesis Sito sealed dele shladivisis $69.62 


1669 Series — Transient Protector 


Used for full weather protection of field transmitters and instrumentation operating on 24-28V systems, the 1669 Series protects sensitive I/O circuitry from surges of 
any polarity or magnitude. Principal use is on 4-20mA control loops and can be used on grounded (+ or -) or ungrounded circuits. Able to survive and protect even 
from direct lightning strikes to the transmitter ground or field wiring. Automatic recovery after passage of the surge. Long life and high operational reliability. 3/4-14 NPT, 2 PLCS.. 


Dimensions in Inches (mm) 


FEATURES: ° Fits single or dual conduit ports * Weatherproof » Long life, high operational reliability * Stainless steel construction 


Note: See data sheets for specifications 3.94 (100.00) >| 


TGGO-OZEND io iis stdin ededesecdasincedareiansidat sin desabesianeasial deagedsdedratk eed silabd uae gnsdabinidadddd seleateiabinahaieiadessbeeesanesaberaan Saoabbatumeacihd $79.14 


P4 Littelfuse 


Exp 


Thru-Hole Surge Arresters — GDTs ial 


0.492 (12.5) 


ise Applied | Answers Debvered 


AC120 and AC240 Series: Specifically designed for protection on the AC line voltages for a high degree of surge protection in AC powered 
equipment. UL1449 recognized, CSA approved. 


CG, CG2 and CG3 Series: Designed for a high degree of surge protection at a very low cost. Use the CG series for protection of test and © 0.323 


communication equipment where low voltage limits and extremely low arc voltages are required. UL recognized, CSA approved (CG3 Series). (8.25) 
CG5 Series: Physically smaller sized than the CG series but are able to handle currents that far surpass other types of TVS protection. Joie? 1475 
PMT3 Series: Designed for telecommunication equipment in which simultaneous crowbar action of two signal lines is required. UL recognized. . oe) 
Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. | Description A B Part No. u 10 50 100 Part No. 
AC120/240V 
1 120VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2724-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 AC120L 
240VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2725-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 AC240L 
CG/CG2 Series 
75VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2726-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG75L 
90VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2727-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG90L 
110VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2729-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG110L 
145VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2733-ND 3.07 2.61 2.18 1.78 CG2145L 
1 230VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2735-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG2230L 
350VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2737-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG2350L 
470VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2739-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG2470L 
600VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2741-ND 3.38 3.13 2.61 2.35 CG2600L 
800VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2743-ND 3.38 3.13 2.61 2.35 CG2s800L 
1000VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2731-ND 3.38 3.13 2.61 2.35 CG21000L 
CG3 Series High Voltage 
1500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) F2760-ND 3.97 3.66 3.05 2.75 CG31.5L 
1 2500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) F2745-ND 3.97 3.66 3.05 2.75 CG32.5L 
5000VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) F2759-ND 4.31 3.98 3.32 2.99 CG35.0L 
7500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) F2746-ND 4.31 3.98 3.32 2.99 CG37.5L 
CGS5 Series High Performance 
90VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2747-ND 2.80 2.59 2.16 1.94 CG590L 
1 230VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2749-ND 2.80 2.38 1.99 1.62 CG5230L 
350VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2751-ND 2.80 2.59 2.16 1.94 CG5350L 
PMT3 Series 3 Electrode Telcom 
2 250VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount = _— F2753-ND 5.95 5.49 4.58 4.12 PMTS (310) 25010 
350VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount = = F2754-ND 6.25 5.78 4.81 4.33 PMTS (310) 35010 
® 
SMT Su rge Arresters G DTs Dimensions in Inches (mm) D 9 Reel [(Oets] 


The CG Series surge arresters have been specifically 


designed for use in SMT assembly applications 0.090 (2.29) 
for the protection of electrical and communication 0.238 (6.05) 1 
‘ ‘ ‘ © 0.327 0.343 
equipment. Low capacitance and UL recognized for (8.30) | (8.71) 
surge protection in power supplies, communication i 
and CATV equipment, data lines, ADSL equipment *p.230' (5.89) 
and more. 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Fig. Description Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CG Series 
75VDC Gas Discharge Tube, SMT F2723CT-ND 3.67 3.38 2.84 F2723TR-ND 500 782.50 CG75MS 
90VDC Gas Discharge Tube, SMT F2728CT-ND 3.67 3.38 2.84 F2728TR-ND 250 489.00 CG90MS 
110VDC Gas Discharge Tube, SMT F2730CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2730TR-ND 250 450.00 CG110MS 
145VDC Gas Discharge Tube, SMT F2734CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2734TR-ND 250 473.00 CG2145MS 
1 230VDC Gas Discharge Tube, SMT F2736CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2736TR-ND 250 473.00 CG2230MS 
350VDC Gas Discharge Tube, SMT F2738CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2738TR-ND 500 757.00 CG2350MS 
470VDC Gas Discharge Tube, SMT F2740CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2740TR-ND 250 473.00 CG2470MS 
600VDC Gas Discharge Tube, SMT F2742CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2742TR-ND 500 757.00 CG2600MS 
800VDC Gas Discharge Tube, SMT F2744CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2744TR-ND 500 757.00 CG2800MS 
1000VDC Gas Discharge Tube, SMT F2732CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2732TR-ND 250 473.00 CG21000MS 
CG5 Series High Performance 
90VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2748CT-ND 3.23 2.98 2.50 F2748TR-ND 1,000 1250.00 CG590MS 
2 230VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2750CT-ND 3.23 2.98 2.50 F2750TR-ND 1,000 1250.00 CG5230MS 
350VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2752CT-ND 3.23 2.98 2.50 F2752TR-ND 500 689.50 CG5350MS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1967 


INNA 


Static Guard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount Digi@Reel’ 


ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX StaticGuard devices are manufactured with the same multilayer construction Dimensions - Inches (mm) 
as the AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors (TVS). Size L Ww T 
The low capacitance of the StaticGuard products makes them ideal choices for 
ESD protection on high speed data lines. 0603 063 (1.60) 031 (0.79) 035 (0.89) 
2 0805 079 (2.01) 049 (1.24) 040 (1.02) 
Also, the low leakage current feature makes these parts optimal for battery 
operated equipment. 1206 126 (3.20) .063 (1.60) 040 (1.02) 
Working Clamping Peak Current Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage Rating Capacitance | Digi-Key Price Each Pricing AVX 
Size | DC | AC (Vv) (A) (pF) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
0603 | 18.0 | 14.0 50 30 50 478-2503-1-ND 35 33 .25 | 478-2503-2-ND 135.00 | VCO6LC18X500DP 
0805 | 18.0 | 14.0 50 30 80 478-2515-1-ND 33 31 .24 | 478-2515-2-ND 128.00 | VCO8LC18A500DP 
1206 | 18.0 | 14.0 50 30 200 478-2530-1-ND 37 35 .26 | 478-2530-2-ND 143.00 | VC12LC18A500DP 


MultiGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Arrays 


ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX’s TVS Arrays address many trends in today’s electronic circuits: mandatory ESD protection, mandatory 


Digi DReel” [Sas] 


Dimensions - Inches (mm) 


EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced component placement costs and Si 
af : 7 ; ize L WwW an iP: 
protection from induced slow speed transient voltages and currents. MultiGuard products offer numerous 
advantages which include a faster turn-on time (<1nS), repetitive strike capability and space savings. 0612 -063 (1.60) -126 (3.20) .048 (1.22) -030 (0.76) 
Working Break-down | Peak Current Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage Rating Capacitance | Digi-Key Price Each Pricing AVX 
Size | DC | AC (Vv) (A) (pF) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 825 478-2541-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2541-2-ND 649.00 | MG0O64S05A150DP 
9.0 6.4 12.7 + 15% 30 550 478-2481-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2481-2-ND 649.00 | MGO64SO9A200DP 
0612 | 14.0 | 10.0 19.5 + 12% 30 425 478-2542-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2542-2-ND 649.00 | MG064S14A300DP 
18.0 | 14.0 25.5 + 10% 15 120 478-2543-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2543-2-ND 649.00 | MG0O64S18A400DP 
<18.0 | <14.0 N/A 20 75 478-2480-1-ND 1.60 1.49 1.12 | 478-2480-2-ND 617.00 | MGO64L18X500DP 


Medium Power Multilayer Varistor TVS Surface Mount 
ESD and EMI Protection Devices for Standard, Telecom and Automotive Applications 


Digi@Reel® 


L 
AVX's TVS devices address many trends in today’s electronic circuits: ESD Dimensions - Inches (mm) 
protection, EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced Size L I t XK 
component placement costs, and protection from induced slow speed transient 1206 126 (3.20) 063 (1.60) “067 (1.70) 
voltages and currents. 1210 126 (3.20) “098 (2.50) “067 (1.70) on 
Specifications: 1812 177 (4.50) 126 (3.20) 067 (1.70) I~ 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 2220 .224 (5.70) -197 (5.00) .067 (1.70) 
Standard Series 
Operating Maximum Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Vnominal @ 1mA DC Peak Current | Capacitance @ Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size (Vdc) Minimum Nominal | Maximum | 8 x 20ys (A) | 1Khz/.5Vrms (pF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
18 21.5 24 26.5 500 3000 478-2536-1-ND 83 77 59 | 478-2536-2-ND 320.00/M | VJ13MC0180KBA 
26 29.7 33 36.3 300 1120 478-2537-1-ND 83 7 -59 | 478-2537-2-ND 320.00/M | VJ13MCO0260KBA 
30 35 39 43 220 1020 478-2538-1-ND 1.14 1.06 -80 | 478-2538-2-ND 439.00/M | VJ13MCO300KBA 
1210 30 35 39 43 280 1150 478-4757-1-ND®@ 92 86 .65 | 478-4757-2-ND® 356.00/M | VJ13PCO300KBA 
48 54.5 60.5 66.5 220 800 478-2539-1-ND 1.14 1.06 -80 | 478-2539-2-ND 439.00/M | VJ13MC0480KBA 
48 54.5 60.5 66.5 250 840 478-4758-1-ND® 1.14 1.06 -80 | 478-4758-2-ND® 439.00/M | VJ13PC0480KBA 
60 67 75 83 250 600 478-2540-1-ND@ 83 Brad -59 | 478-2540-2-ND® 320.00/M | VJ13MCO600KBA 
Telecom Series 
Max. Peak Current Typical Cut Tape 
Operating Voltage | Vclamp (8 x 20us) 8 x 20us (A) Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vdc Vp Ip 1 Surge (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1812 60 85 200 45 400 400 478-2531-1-ND@ 1.05 98 .74 | 478-2531-2-ND® 1,250 405.00/M | VC14MTO600KBA 
95 125 270 45 250 250 478-2532-1-ND® 1.05 98 .74 | 478-2532-2-ND® 1,000 405.00 | VC14MTO950KBA 
Automotive Series 
Maximum Typical Cut Tape 
Operating Voltage Vnominal @ 1mA DC Peak Current | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vde Minimum | Nominal |Maximum| 8 x 20ps (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 14 16 22 24.5 27 200 900 478-4759-1-ND® 56 52 -40 | 478-4759-2-ND® 3,000 215.00/M | VC20MA0160KBA 
1210 14 16 22 24.5 27 400 1800 478-4760-1-ND® 83 A -58 | 478-4760-2-ND® 2,000 318.00/M | VC13MA0160KBA 
1812 14 16 22 24.5 27 800 5000 478-4761-1-ND® 1.12 1.04 -79 | 478-4761-2-ND® 1,250 431.00/M | VC14MA0160KBA 
14 16 22 24.5 27 1200 11000 478-2533-1-ND® 1.92 1.79 1.35 | 478-2533-2-ND@ 1,250 742.00/M | VC15MA0160KBA 
2220 14 16 22 24.5 27 1200 16000 478-2535-1-ND® 1.98 1.84 1.39 | 478-2535-2-ND® 1,250 742.00/M | VC15PA0160KBA 
30 34 42.3 47 51.7 1200 4000 478-2534-1-ND® 1.84 1.71 1.29 | 478-2534-2-ND@ 1,250 709.00/M | VC15MA0340KBA 
@ RoHS Compliant 
TransFeed Multilayer Ceramic Varistor TVS RoHS 
comma 
TVS Protection and EMI Attenuation in a Single Chip 
AVX has combined the best electrical characteristics of its TransGuard TVS and its Feedthru Capacitors into a single . Fi . 
chip for state-of-the-art overvoltage circuit protection and EMI reduction over a broad range of frequencies. This unique Dimenslons:= Inches (mm) 
combination of multilayer ceramic construction in a feedthru configuration gives the circuit designer a single 0805 chip | Size L WwW Th x 
that responds to transient events faster than any TVS device on the market today and provides significant EMI attenuation 
when in the off-state. Typical Applications: ¢ Fingerprint ID Circuit * Magnetic Field Circuit * LCD Dashboard Driver 0805} .079 (2.01) | .049 (1.24) | .045 (1.14) | .040 (1.02) 
Working Peak Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Break-down Current Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 800 478-2544-1-ND 48 45 .34 | 478-2544-2-ND 185.00 | V2F105A150Y2EDP. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 2500 478-2482-1-ND 72 67 51 | 478-2482-2-ND 277.00 | V2F105C150Y1FDP 
0805 14.0 | 10.0 18.5 + 12% 30 300 478-2483-1-ND 48 45 .34 | 478-2483-2-ND 185.00 | V2F114A300Y2EDP. 
14.0 | 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2484-1-ND 72 67 51 | 478-2484-2-ND 277.00 | V2F114C300Y1FDP 
18.0 | 13.0 25.5 + 10% 30 200 478-2485-1-ND 48 45 -34 | 478-2485-2-ND 185.00 | V2F118A400Y2EDP. 
18.0 | 13.0 25.5 + 10% 120 500 478-2486-1-ND if2 67 51 | 478-2486-2-ND 277.00 | V2F118C400Y1FDP 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1968 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INA ( TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 


The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors Length (L) Width (W) Maximum Thickness (T) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction Size Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protection. 0402 040 (1.02) 020 (0.51) 024 (0.61) 
Monolithic multilayer construction provides protection 0603 .063 (1.60) .031 (0.79) .035 (0.89) 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 0805 .079 (2.01) .049 (1.24) .040 (1.02) 
NEMP, inductive switching etc. 1206 -126 (3.20) -063 (1.60) -040 (1.02) 
1210 "126 (3.20) 098 (2.49) 067 (1.70) 
Peak Typical 
Working Voltage Break-down Current Capacitance | Digi-Key Price Each Tape and Reel} AVX 
Size Dc AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 20 175 478-2545-1-ND 32 30 .23 10,000 122.00/M VC040205X150WP. 
0402 14.0 10.0 18.5 412% 20 100 478-2497-1-ND 32 30 .23 10,000 122.00/M VC040214X300WP. 
3.3 2.3 5.0 +20% 30 1450 478-2498-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060303A100DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 30 750 478-3652-1-ND 47 44 .33 1,000 181.00 VC060305A150DP 
0603 14.0 10.0 18.5 412% 30 350 478-2499-1-ND .39 36 wt 1,000 149.00 VC060314A300DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 30 150 478-2500-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060318A400DP 
26.0 18.0 34.5 410% 30 155 478-2501-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060326A580DP 
30.0 21.0 41 +10% 30 125 478-2502-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060330A650DP 
3.3 2.3 5.0 +20% 40 1400 478-2504-1-ND 42 39 -30 1,000 162.00 VC080503A100DP 
3.3 2.3 5.0 +20% 120 5000 478-2505-1-ND 61 57 43 1,000 236.00 VC080503C100DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1100 478-2506-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080505A150DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 120 3000 478-2507-1-ND A6 43 32 1,000 176.00 VC080505C150DP 
9.0 6.4 12.7 415% 40 750 478-3655-1-ND 48 45 .34 1,000 186.00 VC080509A200DP 
12.0 8.5 16 +15% 40 525 478-2508-1-ND .39 36 2e 1,000 149.00 VC080512A250DP 
0805 14.0 10.0 18.5 412% 40 325 478-2509-1-ND .39 36 2r 1,000 149.00 VC080514A300DP 
14.0 10.0 18.5 412% 120 900 478-2510-1-ND A6 43 32 1,000 176.00 VC080514C300DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 30 225 478-2511-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080518A400DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 100 550 478-2512-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080518C400DP. 
26.0 18.0 34.5 +10% 30 120 478-2513-1-ND 40 38 29 1,000 155.00 VC080526A580DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 100 250 478-2514-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080526C580DP 
30.0 21.0 41.0 +10% 30 90 478-3654-1-ND 48 45 34 1,000 186.00 VC080530A650DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1200 478-2516-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120605A150DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 150 3000 478-2517-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120605D150DP 
14.0 10.0 18.5 412% 40 600 478-2518-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120614A300DP 
14.0 10.0 18.5 412% 150 1050 478-2519-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120614D300DP 
1206 18.0 13.0 25.5 +10% 30 350 478-2520-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120618A400DP 
3.3 2.3 5.0 +20% 150 4700 478-3653-1-ND 81 75 57 1,000 311.00 VC120603D100DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 150 900 478-2521-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120618D400DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 120 500 478-2522-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120626D580DP 
30.0 21.0 41+10% 120 400 478-2523-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120630D650DP 
48.0 34.0 62 +10% 100 225 478-2524-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120648D101DP. 
18.0 13.0 25.5 +10% 500 3100 478-2525-1-ND 1.09 1.01 76 1,000 419.00 VC121018J390DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 300 2150 478-2526-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121026H560DP 
1210 30.0 21.0 39.0 +10% 280 1975 478-2527-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121030H620DP 
48.0 34.0 62 +10% 250 500 478-2528-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121048H101DP. 
60.0 42.0 76 +10% 250 400 478-2529-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121060J121DP 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Sub pF Varistors Reel® 
For High Speed Digital and RF Applications 


Features: ¢ Act like back to back diodes with minimized off state EMC Capacitors * Offer small size and reliable performance vs other solutions 


Dimensions in Inches (mm) 


Applications: * HDMI ports * RF Decks « Integrated RF PA’s » High Fan out digital circuits * High Node count bus devices » Low distortion analog circuits 


Working Typical Typical Typical Tape and Reelt 
Voltage | Break-down | Leakage | Capacitance | Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing AVX 
Size DC Voltage Current (pF) Part No. ‘J 10 100 10,000 Part No. 
0402 10 125V <10nA 0.8 478-4709-1-ND 15 1.37 10.29 57.00/M VCH4AG100R8MATWA 
15 125V <10 nA 0.96 478-4896-1-ND NEW! 15 1.37 10.29 57.00/M VCH4AG150R8MATWA 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Axial Lead 


The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors 


(TVS) with unique high-energy multilayer construction z Maximum Length (t) Maximum Diamerer:(D) 
paceie Size Inches (mm) Inches (mm) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit pro- 
tection. 1000 .170 (4.32) 100 (2.54) ; 
Monolithic multilayer construction provides protection 25.4 Min. }#K— L — 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 2000 190 (4.83) 140 (3.56) leadlength = Max. 
NEMP, inductive switching etc. 
Peak 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Cut Tape Price Each Tape and Reel} AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1000 478-2487-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100005A150DL 
5.6 4.0 8.5 +20% 150 2800 478-2488-1-ND a1 36 33 1,000 243.00 VA100005D150DL 
14.0 10.0 18.5 412% 40 325 478-2489-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100014A300DL 
14.0 10.0 18.5 412% 150 1100 478-2490-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100014D300DL 
1000 18.0 13.0 25.5 +10% 40 350 478-2491-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100018A400DL 
18.0 13.0 25.5 10% 150 900 478-2492-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100018D400DL 
26.0 18.0 34.5 +10% 120 650 478-2493-1-ND AN 36 33 1,000 243.00 VA100026D580DL 
30.0 21.0 41.0 +10% 120 550 478-2494-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100030D650DL 
48.0 34.0 62.0 10% 100 200 478-2495-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100048D101DL 
2000 60.0 42.0 76.0 + 10% 300 400 478-2496-1-ND 56 50 45 1,000 338.00 VA200060K121DL 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1969 


1K 2K 3K 


DigiReel” |) fots | 


6K 5K 4K 
Zener Reverse Forward Junction 
Voltage Current Voltage Capacitance Cut Tape 

Vz (V) IR (uA) VF (V) Ct (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Fig. (Maximum) | (Maximum) (Maximum) (Typical) Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1A 7.20 1.0 1.0 35 SC-75A RSA6.1J4T2RCT-ND 44 34 25 RSA6.1J4T2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSA6.1J4T2R 
1B 7.20 1.0 1.25 90 SOT-353 RSA6.1ENCT-ND 46 36 26 RSA6.1ENTR-ND 3,000 121.00/M | RSA6.1ENTR 
2 7.20 1.0 1.25 90 SMD6 RSA6.1U5T108CT-ND 44 34 25 RSA6.1U5T108TR-ND 3,000 114.00/M | RSA6.1U5T108 
3 7.82 0.5 — 15 VMD2 RSB6.8GT2RCT-ND 44 34 25 RSB6.8GT2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSB6.8GT2R 
3 7.82 0.5 = 30 SOD-523 RSB6.8STE61CT-ND 46 36 26 RSB6.8STE61TR-ND 3,000 121.00/M | RSB6.8STE61 
4 14.4 0.1 = 1 EMD6 RSB12JS2T2RCT-ND 55 43 31 RSB12JS2T2RTR-ND 8,000 136.00/M | RSB12JS2T2R 


<C Microsemi. Transient Voltage Suppressor Arrays 


Fig. 1- SO-8 Fig. 4- SO-16 
17-*—4 18 Tt Hs 
2[-*K4]7 Lt {17 ig HI 16 
3[—-K4]6 Lt} 1116 2(y {15 
4[/K415 i Hs 3k {114 
Unidirectional idirectional 4k [11s 
; a 5k (12 
Fig. 5 — DO214AA Fig. 6 — SOT-23 Fig. 7 — POWERMITE Fig. 8 — POWERMITE ok Hh 
3.04 —+} Cathode Anode ae 70 (kFT10 
3 A O hig oO 181 ori tie 
i L376. i L_—376—| Unidirectional Bidirectional 
Breakdown Clamping Leakage Capaci- Temp. 
Stand-off Voltage Voltage Current tance Coefficient 
Voltage VBR Ve Ip (f-1 MHz) of VBR Cut Tape 
Vwm @Vpp = 1mA @1 Amp @Vwm @0ve aVBR Digi-Key Price Each Tape and Reel$ Microsemi 
Fig. (V) Maximum (V) Minimum _| (V) Maximum | (wAmps) Max. | (pf) Typical | mV/°C —Max. | Part No. ‘l 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SMDA Series, Unidirectional and SMDAxxC Series, Bidirectional — 300 Watt 
15 16.7 24 il 140 13 SMDA15MSCT-ND 6.43 4.29 3.43 |) 2,500 2143.00/M SMDA15 
1 24 26.7 43 1 90 30 Typical SMDA24E3-ND@t 3.43 3.09 2.58 = =_ SMDA24E3 
15 16.7 24 1 70 "1 SMDA15CMSCT-ND® 3.75 3.38 2.82 500 1405.50 SMDA15C 
SMDAxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt 
2 12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 7.23 4.82 3.86 | 2,500 2410.00/M SMDA12C-7 
SM8LCxx Series, Bidirectional — 500 Watt 
3 3.3 4 65 200 25 3 SM8LCO3MSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500 1282.12/M SM8LC03 
SM16LCxx Series, Unidirectional — 500 Watt — RoHS Compliant 
4 5 6 98 20 25 2) SM16LCO5E3-NDt 4.85 4.37 3.64 - _ SM16LCOS5E3 
SM16LCxx Series, Unidirectional and SM16LCxxC Series, Bidirectional — 300 Watt 
4 15 16.7 24 2 25 "1 SM16LC15MSCT-ND 4.85 4.37 3.64 _ _ SM16LC15 
12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12CMSCT-ND 5.64 5.08 4.24 - _— SM16LC12C 
SMBJxxC Series, Bidirectional — 600 Watt — RoHS Compliant 
5 24 26.7 38.9 1 =_ - SMBJ24CAMSCT-ND 72 65 54 _ _ SMBJ24CA-TRES 
SM Series, Unidirectional — 300 Watt — RoHS Compliant 
6 5 6 9.8 20 400 Max. - SMO5E3CT-ND 68 62 51 3,000 425.00/M SMO5E3 
UPT Series, Unidirectional — 1000 Watt — RoHS Compliant 
5 6 95 5 _ 03 UPT5RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT5RE3/TR7 
8 9 13.7 2 - 04 UPT8RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT8RE3/TR7 
10 11 18 2 - .045 UPT10RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT10RE3/TR7 
12 13.8 21.6 1 - .05 UPT12RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT12RE3/TR7 
7 15 16.7 26 1 =- .055 UPT15RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT15RE3/TR7 
17 19 29.2 1 - 06 UPT17RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT17RE3/TR7 
24 28.4 43.2 1 - 07 UPT24RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT24RE3/TR7 
33 36.8 56.7 1 - 08 UPT33RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT33RE3/TR7 
48 54 84.3 1 _ 09 UPT48RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT48RE3/TR7, 
UPTB Series, Bidirectional — 1000 Watt — RoHS Compliant 
8 9 13.7 2 - 04 UPTB8E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB8E3/TR7 
10 11 18 2 - .045 UPTB10E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB10E3/TR7 
12 13.8 21.6 1 - .05 UPTB12E3CT-ND Wet: 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB12E3/TR7 
15 16.7 26 1 - .055 UPTB15E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB15E3/TR7 
8 17 19 29.2 1 =- 06 UPTB17E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB17E3/TR7 
24 28.4 43.2 1 - 07 UPTB24E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB24E3/TR7 
33 36.8 56.7 1 _ 08 UPTB33E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB33E3/TR7 
48 54 84.3 1 - 09 UPTB48E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB48E3/TR7 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + Tube packaging 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ln OJE9. Transient Voltage Suppressors 


Ih CORPORATE D 


Fig. 1 — PowerDI123 Fig. 2— DO-15 Fig. 3 — DO-201 
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Fig. 5 — SOT-23 Fig. 7 — SOD-523 
<+10.35 
O.51>1 2.50 ‘ 
f 1.40 | —a 
onde La 03 
2.05-+| | 
0.90 
Breakdown Reverse Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ It It Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape and Reel Diodes 
Min. Nom. Max. |(mADC)| (VRwm) | @ VRwm (WA) | Watts | Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — PowerDI123, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.4 _ 7.00 10 5.0 400 225 | DFLTS5VOADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT5VOADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT5VOA-7 
6.67 = 7.37 10 6.0 400 225 | DFLT6VOADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT6VOADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT6VOA-7 
7.22 _ 7.98 10 6.5 250 225 | DFLT6VSADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT6V5ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT6V5A-7 
8.33 = 9.21 1 75 50 225 | DFLT7VSADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT7V5ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT7V5A-7 
8.89 = 9.83 1 8.0 25 225 _| DFLT8VOADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT8VOADITR-ND. 3,000 252.00/M_| DFLT8VOA-7 
VW = 12.3 1 10 2.5 225 | DFLT10ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT10ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT10A-7 
12.2 _ 13.5 1 abl 2.5 225 | DFLT11ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT11ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT11A-7 
13.3 = 14.7 1 12 2.5 225 | DFLT12ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT12ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT12A-7 
14.4 _ 15.9 1 13 1 225 | DFLT13ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT13ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT13A-7 
16.7 = 18.5 1 15 1 225 _| DFLT15ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT15ADITR-ND 3,000 252.00/M_| DFLT15A-7 
18.9 _ 20.9 1 17 nf 225 | DFLT17ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT17ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT17A-7 
20.0 = 22.1 1 18 1 225 | DFLT18ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT18ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT18A-7 
26.7 _ 29.5 1 24 1 225 | DFLT24ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT24ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT24A-7 
30 = 33.15 1 27 x 225 | DFLT27ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT27ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT27A-7 
40.0 ei 44.2 1 36 1 225 _| DFLT36ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT36ADITR-ND 3,000 252.00/M_| DFLT36A-7 
44.4 = 49.1 1 40 1 225 | DFLT40ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT40ADITR-ND 3,000 252.00/M | DFLT40A-7 
56.7 = 62.7 1 51 1 225 | DFLT51ADICT-ND 81 6.30 54.00 DFLT51ADITR-ND 3,000 252.00/M_| DFLT51A-7 
Fig. 2 — DO-15, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.4 = 7.00 10 5.0 600 500 | SASVOADICT-ND 52 3.81 30.69 |SASVOADITR-ND 4,000 139.50/M | SASVOA-T 
6.67 _ 7.37 10 6.0 600 500 | SA6VOADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA6VOADITR-ND 4,000 139.50/M | SA6VOADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 500 | SA6VS5ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA6VSADITR-ND 4,000 139.50/M | SA6.5ADI 
W141 _ 12.3 1 10 3 500 | SA10ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA10ADITR-ND 4,000 139.50/M | SA10ADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 500_| SA12ADICT-ND 52 3.81 30.69 _|SA12ADITR-ND. 4,000 139.50/M_| SA12ADI 
16.7 _ 18.5 1 15 3 500 | SA15ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA15ADITR-ND 4,000 139.50/M | SA15ADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 500 | SA20ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA20ADITR-ND 4,000 139.50/M | SA20ADI 
33.3 _ 36.8 1 30 3 500_| SA30ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA30ADITR-ND. 4,000 139.50/M_| SA30ADI 
Fig. 2 — DO-15, Bidirectional — RoHS Compliant 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 500 | SA6VOCADICT-ND 62 4.55 36.63 |SA6VOCADITR-ND 4,000 166.50/M | SA6.0CADI 
7.22 _— 7.98 10 6.5 400 500 | SA6VSCADICT-ND 62 4.55 36.63 |SA6V5CADITR-ND 4,000 166.50/M | SA6.5CADI 
Wa = 12.3 1 10 3 500 | SA10CADICT-ND 62 4.55 36.63 |SA10CADITR-ND 4,000 166.50/M | SA10CADI 
13.3 _— 14.7 1 12 3 500 | SA12CADICT-ND 62 4.55 36.63 |SA12CADITR-ND 4,000 166.50/M | SA12CADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 500_| SA15CADICT-ND 62 4.55 36.63 |SA1S5CADITR-ND 4,000 166.50/M_| SA15CADI 
22.2 _ 24.5 1 20 3 500 | SA2Z0CADICT-ND 62 4.55 36.63 |SA20CADITR-ND 4,000 166.50/M | SA20CADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 500 | SA30CADICT-ND 62 4.55 36.63 _|SA30CADITR-ND 4,000 166.50/M | SAS0CADI 
Fig. 2 — DO-15, Unidirectional 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 600 | P6KE7V5ADICT-ND® 52 3.81 30.69 P6KE7V5ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 600 | P6KE8V2ADICT-ND AT 3.72 27.90 |— a — | P6KE8.2A 
9.5: 10.0 10.5 1 8.55 10 600 | P6KE10ADICT-ND® 52 3.81 30.69 P6KE10ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 600 | P6KE12ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE12ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 600_| P6KE15ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE15ADITR-ND@® 4,000 139.50/M_| P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 a7A 5 600 | P6KE20ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE20ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 600 | P6KE24ADICT-ND® 52 3.81 30.69 P6KE24ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 600 | P6KE27ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE27ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 600 | P6KE30ADICT-ND® 52 3.81 30.69 P6KE30ADITR-ND® 4,000 139.50/M | P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 600_| P6KE33ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE33ADITR-ND® 4,000 139.50/M_| P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 600 | P6KE51ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE51ADITR-ND@® 4,000 139.50/M | P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 600 | P6KE68ADICT-ND@ 52 3.81 30.69 P6KE68ADITR-ND® 4,000 139.50/M_ | P6KE68A 
Fig. 2 — DO-15, Bidirectional 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 600 | P6KE7.5CADICT-ND@ 62 4.55 36.63 P6KE7.5CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 600 | P6KE8V2CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE8V2CADITR-ND 4,000 167.00/M | P6KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 600 | P6KE10CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE10CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 600 | P6KE12CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE12CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 600_| P6KE15CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE15CADITR-ND® 4,000 166.50/M_| P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 600 | P6KE20CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE20CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 600 | P6KE24CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE24CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 600 | P6KE27CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE27CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 600 | P6KE30CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE30CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 600_| P6KE33CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE33CADITR-ND® 4,000 166.50/M_| P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 600 | P6KE51CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE51CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 600 | P6KE68CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE68CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 600 | P6KE100CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE100CADITR-ND® 4,000 166.50/M | P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 600 | P6KE150CADICT-ND® 62 4.55 36.63 P6KE150CADITR-ND@ 4,000 166.50/M | P6KE150CA 
Fig. 3 — DO-201, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1500 | 1.5KE6V8ADICT-ND NEW! 78 6.06 51.90 1.5KE6V8ADITR-ND NEW! 1,000 268.15 | 1.5KE6V8A-T 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1500 | 1.5KE7V5ADICT-ND .78 6.06 51.90 1.5KE7V5ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1500 | 1.5KE8.2ADICT-ND 78 6.06 51.90 1.5KE8.2ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1500 | 1.5KE10ADICT-ND .78 6.06 51.90 1.5KE10ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1500 | 1.5KE12ADICT-ND 78 6.06 51.90 1.5KE12ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1500 | 1.5KE15ADICT-ND .78 6.06 51.90 1.5KE15ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1500 | 1.5KE20ADICT-ND 78 6.06 51.90 1.5KE20ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1500 | 1.5KE24ADICT-ND .78 6.06 51.90 1.5KE24ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1500 | 1.5KE27ADICT-ND 78 6.06 51.90 1.5KE27ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1500 | 1.5KE30ADICT-ND -78 6.06 51.90 1.5KE30ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1500 | 1.5KE33ADICT-ND 78 6.06 51.90 1.5KE33ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1500 | 1.5KE51ADICT-ND .78 6.06 51.90 1.5KE51ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1500 | 1.5KE68ADICT-ND 78 6.06 51.90 1.5KE68ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE68A 
Fig. 3 — DO-201, Bidirectional — RoHS Compliant 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1500 | 1.5KE6V8CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE6V8CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE6.8CA 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1500 | 1.5KE7V5CADICT-ND NEW! 84 6.51 55.80 1.5KE7VS5CADITR-ND NEW!| 1,000 288.30 | 1.5KE7V5CA-T 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Breakdown Reverse Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ Ir Ir Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape and Reel Diodes 

Min. Nom. Max. |(mADC) | (VRwm) @ VRwn (uA) | Watts | Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1500 | 1.5KE8.2CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE8.2CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE8.2CA 

9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1500 | 1.5KE10CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE10CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1500 | 1.5KE12CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE12CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1500 | 1.5KE15CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE15CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 171 5 1500 | 1.5KE20CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE20CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1500 | 1.5KE24CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE24CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1500 | 1.5KE27CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE27CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1500 | 1.5KE30CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE30CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1500 | 1.5KE33CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE33CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1500 | 1.5KE51CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE51CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1500 | 1.5KE68CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE68CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 1500 | 1.5KE100CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE100CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 1500 | 1.5KE150CADICT-ND 84 6.51 55.80 1.5KE150CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE150CA 

Fig. 4 — SMC, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.40 = 7.07 10 5.0 1000 3000 | 3.0SMCJ5.0ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ5.0ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ5.0A-13) 
22.20 = 24.5 1.0 20.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ20ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ20ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ20A-13 
24.40 _— 27.0 1.0 22.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ22ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ22ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ22A-13 
26.70 = 29.5 1.0 24.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ24ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ24ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ24A-13 
31.10 = 34.4 1.0 28.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ28ADICT-ND. 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ28ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ28A-13 
33.30 _— 36.8 1.0 30.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ30ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ30ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ30A-13 
64.40 = 71.2 1.0 58.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ58ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 3.0SMCJ58ADITR-ND 3,000 594.00/M | 3.0SMCJ58A-13 
Fig. 5 — SOT-23, Unidirectional — RoHS Compliant 
4.0 = = 1.0 3.3 110 350 DLPO3LCDICT-ND 57 4.15 33.43 DLPO3LCDITR-ND 3,000 151.95/M_| DLPO3LC-7 
Fig. 6 — SOT-26, Bidirectional — RoHS Compliant 
4.0 = = 1.0 3.3 110 330 DLPD3V3LCDICT-ND 64 4.72 37.95 DLPD3V3LCDITR-ND 3,000 172.50/M_| DLPD3V3LC-7 
Fig. 7 — SOD-523, Unidirectional — RoHS Compliant 

5.0 _— _— 1.0 3.3 1 220 T3V3S5DICT-ND 53 4.13 28.50 T8V3S5DITR-ND 3,000 127.50/M | T3V3S5-7 

6.2 = = 1.0 5.0 0.05 260 T5VOSSDICT-ND 53 4.13 28.50 TS5VOSS5DITR-ND 3,000 127.50/M | T5VOS5-7 

14.1 _ _— 1.0 12 0.01 300 T12S5DICT-ND 53 4.13 28.50 T12S5DITR-ND 3,000 127.50/M | 112S5-7 

@ RoHS Compliant 


SMB Bi-Directional Thyristor Surge Protection Device  Digi@Reel® ——"— ,. ——— 7" 


+ 
Features: * 58V - 320V Stand-Off Voltages »* Oxide-Glass Passivated Junction « Bidirectional protection in a single device * High Off-State Impedance and Low 3.94 21 152+ | '0.20 
On-State Voltage Mechanical Data: * Case: SMB, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 | +— 5.59 — 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding Off-State 
Peak Impulse Repetitive Leakage Breakover Current Capac- Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) | Off-State Volt. | Current @ VpRm | Voltage TH (mA) itance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Diodes 
10/1000pus VpRM (V) IpRM (HA) VBo (V) | Min. Max. | Co (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
58 5 77 150 800 100 TBO640L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TBO640L-FDITR-ND® 378.00/M | TBO640L-13-F 
65 5 88 150 800 100 TBO720LDICT-ND 1.05 91 -70 TBO720LDITR-ND 372.00/M | TBO720L-13 
65 5 88 150 800 100 TBO720L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TBO720L-FDITR-ND® 378.00/M | TBO720L-13-F 
75 5 98 150 800 100 TBOSOOLDICT-ND 1.05 91 70 = — | TBOSOOL-13 
75 5 98 150 800 100 TBO9O0L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TBO900L-FDITR-ND® 378.00/M_| TBO900L-13-F 
90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND 1.05 91 70 TB1100LDITR-ND 372.00/M | TB1100L-13 
90 5 130 150 800 60 TB1100L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1100L-FDITR-ND® 378.00/M | TB1100L-13-F 
120 5 160 150 800 60 TB1300L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1300L-FDITR-ND® 378.00/M | TB1300L-13-F 
140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND 1.05 91 70 TB1500LDITR-ND 372.00/M | TB1500L-13 
30 140 5 180 150 800 60 TB1500L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1500L-FDITR-ND® 378.00/M_|TB1500L-13-F 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND 1.05 291 70 TB1800LDITR-ND 372.00/M | TB1800L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1800L-FDITR-ND® 378.00/M | TB1800L-13-F 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND 1.05 91 -70 TB2300LDITR-ND 372.00/M | TB2300L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB2300L-FDITR-ND® 378.00/M | TB2300L-13-F 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND 1.05 91 -70 = — _|TB2600L-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB2600L-FDITR-ND® 378.00/M | TB2600L-13-F 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 -70 = — |TB3100L-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB3100L-FDITR-ND® 378.00/M | TB3100L-13-F 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND 1.05 91 -70 = — |TB3500L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB3500L-FDITR-ND® 378.00/M_| TB3500L-13-F 
58 5 7 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 98 75 = — |TBO640M-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TBO640M-FDITR-ND® 405.00/M | TBO640M-13-F 
65 5 88 150 800 140 TBO720MDICT-ND 1.13 98 75 TBO720MDITR-ND 399.00/M | TBO720M-13 
65 5 88 150 800 140 TB0720M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TBO720M-FDITR-ND® 405.00/M | TBO720M-13-F 
75 5: 98 150 800 140 TBO9OOMDICT-ND 1.13 98 5. TBOSOOMDITR-ND 399.00/M_| TBO900M-13 
75 5 98 150 800 140 TBO900M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TBO900M-FDITR-ND® 405.00/M | TBOSO0M-13-F 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND 1.13 98 75 TB1100MDITR-ND 399.00/M | TBO1100M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB1100M-FDITR-ND® 405.00/M |TB01100M-13-F 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND 1.13 98 fd TB1300MDITR-ND 399.00/M | TB1300M-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300M-FDICT-ND@ 1.29 1.02 87 TB1300M-FDITR-ND@ 405.00/M_|TB1300M-13-F 
50 140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND 1.13 98 15 TB1500MDITR-ND 399.00/M | TB1500M-13 
140 5 180 150 800 90 TB1500M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB1500M-FDITR-ND@ 405.00/M |TB1500M-13-F 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 98 5 TB1800MDITR-ND 399.00/M | TB1800M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB1800M-FDITR-ND® 405.00/M |TB1800M-13-F 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 98 75 TB2300MDITR-ND 399.00/M_| TB2300M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB2300M-FDITR-ND® 405.00/M | TB2300M-13-F 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 98 5 TB2600MDITR-ND 399.00/M | TB2600M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB2600M-FDITR-ND® 405.00/M | TB2600M-13-F 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND 1.13 98 75 TB3100MDITR-ND 399.00/M | TB3100M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100M-FDICT-ND@ 1.29 1.02 87 TB3100M-FDITR-ND® 405.00/M_| TB3100M-13-F 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND 1.13 98 75 TB3500MDITR-ND 399.00/M | TB3500M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB3500M-FDITR-ND® 405.00/M_| TB3500M-13-F 
58 5 7 150 800 200 TBO640HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TBO640H-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TBO640H-FDITR-ND® 445.50/M | TBO640H-13-F 
65 5 88 150 800 200 TBO720H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB0720H-FDITR-ND® 445.50/M_ | TBO720H-13-F 
75 5 98 150 800 200 TBOSOOHDICT-ND 1.24 1.08 83 TBOSOOHDITR-ND 439.00/M_ | TBO900H-13 
75 5 98 150 800 200 TBO900H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TBO900H-FDITR-ND® 445.50/M_| TBO9O0H-13-F 
90 5 130 150 800 120 TB1100H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 96 TB1100H-FDITR-ND®@ 445.50/M |TB1100H-13-F 
120 5 160 150 800 120 TB1300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1300HDITR-ND 439.00/M | TB1300H-13 
120 5 160 150 800 120 TB1300H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 96 TB1300H-FDITR-ND® 445.50/M | TB1300H-13-F 
140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TB1500H-13 
100 140 5 180 150 800 120 TB1500H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB1500H-FDITR-ND® 445.50/M_|TB1500H-13-F 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1800HDITR-ND 439.00/M |TB1800H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB1800H-FDITR-ND® 445.50/M | TB1800H-13-F 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2300HDITR-ND 439.00/M | TB2300H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB2300H-FDITR-ND® 445.50/M | TB2300H-13-F 
220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2600HDITR-ND 439.00/M_| TB2600H-13 
220 5 300 150 800 80 TB2600H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 96 TB2600H-FDITR-ND® 445.50/M | TB2600H-13-F 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3100HDITR-ND 439.00/M | TB3100H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB3100H-FDITR-ND® 445.50/M_ | TB3100H-13-F 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3500HDITR-ND 439.00/M_ | TB3500H-13 
320 5 400 150 800 80 TB3500H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB3500H-FDITR-ND® 445.50/M_| TB3500H-13-F 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: 


* 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Stand-Off Voltage * 100V Maximum Clamping Voltage, a requirement of 
many -48V backplane telecom applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: Typically less 


than one ps 
Mechanical Data: 


¢ Plastic Case Material: 
UL Flammability Classification Rating 94V-0 


S_ SMA 400 Watt Surface Mount TVS Uni-Directional 


fe 4.60 ->} 


5.59 —*I 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ It Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
VRwm (V) | Min.(V) Max. (V) | It (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70A-FDICT-ND -77 5.95 51.00 | SMAT70A-FDITR-ND 226.10/M 


300 Watt Low Capacitance 
Uni-Directional TVS 


Features: 
* 300W Peak Pulse Power (tp=8x20us) * Transient protection for data, signal, and Vcc bus to IEC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) * Low Capacitance, typical <2 pF * Low Leakage Current * Uni- 
directional configuration * Surface mount package ideally suited for automatic insertion 


Reel* 


Line to 
be protected 


TVS 


DLPO5LC DLPTOS 


Line to 
be protected 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Vrwn (V) Min. (V) IT (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. ‘i 10 100 Part No. 3,000 
5 6.0 1.0 20 11.0 17 1.6 DLPOSLC-FDICT-ND 56 4.10 33.00 DLPOS5LC-FDITR-ND 150.00/M 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPT05-FDICT-ND 6 4.10 33.00 DLPT05-FDITR-ND 150.00/M 


Dual Surface Mount TVS 


Features: * Dual TVS in common anode and cathode configuration * 0.3W/40W Peak Power Dissipation 
Rating @ 1.0ms (Uni-directional) * Ideally suited for automatic insertion »* 225-300mW Power Dissipation 


Digi@Reel” 


Mechanical Data: * Case: SOT-23, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
94V-0 ¢ Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Common 


Common 


Anode 


Cathode 


Peak IR@ Breakdown Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) elt Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) (uA) Min. Nom. Max. (mA) Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZS5V6AL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ5V6AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
3 0.5 5.89 6.2 6.51 1.0 MMBZ6V2AL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | MMBZ6V2AL-FDITR-ND® 150.00/M 
24W 4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8AL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ6V8AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1AL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ9V1AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VAL-FDICT-ND®@ 56 4.10 33.00 | MMBZ10VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VAL-FDICT-ND®@ 56 4.10 33.00 | MMBZ15VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VAL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ18VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
4ow 17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND 50 4.00 30.00 | — _ 
17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VAL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ20VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VAL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ27VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
26 05 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VAL-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | MMBZ33VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
372W 3.3 95 _ = 6.00 _ DLP3V3DTZDICT-ND@ 55 4.40 33.00 | DLP3V3DTZDITR-ND@® 165.00/M 
Common Cathode — RoHS Compliant 
doi 12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDL-FDICT-ND 56 4.10 33.00 | MMBZ15VDL-FDITR-ND 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCL-FDICT-ND 56 4.10 33.00 | MMBZ27VCL-FDITR-ND 150.00/M 
@ RoHS Compliant 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 1973 


Ik coR 


PORATED 


SMAJ (J-Bend) 400 Watt 
Surface Mount TVS 


Digi@Reel° 


f+ 4.60 | 


20 St 


' oe ue | 


(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse Feat 7 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction] Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage ee 
Type Vrwm (Volts) Min. Max.|@Vrwm IR (A) | Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (!A)}_ * 400W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated Die 
Uni/Bi 50 6.40 7.25 800 Uni/Bi 28 314 34.4 5.0 Construction »* Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.37 800 Uni/Bi 30 33.3 368 5.0 directional version; Bi = Only available in Bi-directional version * Excellent clamping capability * Fast 
Uni/Bi 6.5 7.22 7.98 500 Uni/Bi 33 36.7 40.6 5.0 response time 
Uni/Bi 7.0 7.78 © 8.60 200 Uni/Bi 36 40.0 44.2 5.0 Nechanical Data: 
Uni/Bi 75 833 9.21 100 Uni/Bi 40 44.4 49.1 5.0 " 
Uni/Bi 8.0 8.89 9.83 50 Uni/Bi 43 478 52.8 5.0 * Case: SMA, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
Uni/Bi 85 944 10.4 10 Uni/Bi 45 50.0 55.3 5.0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 
Uni/Bie 9.0 10.0 14.1 5.0 Unie ao pee dees a0 
UniBi 10 114 123 5.0 Uni/Bi 60 667 787 5.0 Voltage Tape and 
Uni/Bi 11 122 135 5.0 Unie ey Hah 86 5.0 Range Cut Tape Reel 
Uni/Bi 12 133 147 5.0 Uni/Bi 70 78 86.0 5.0 (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Bi 13 144° 15.9 0 Unie) iB oe ed ao See Chart | Part No 1 10 100 Part No 5,000 
ia ie ee = Uni/Bi 78 86.7 95.8 5.0 Z : : 
Uniti i 18bF Wee 20 uni/Bi 85 944 104 5.0 Uni-Directional 
Uni/Bi iS 167 185 5.0 UnifBi 90 100 111 5.0 
uniBi 16 178 19.7 5.0 Uni/Bi 100 1114123 5.0 7.0 ~ 150 | SMAJ(Value)ADICT-ND 68 55 4 | SMAJ(Value)ADITR-ND 217.00/M 
Uni Wy 189 20.9 5.0 Uni/Bi 110 122 135 5.0 5.0~170 | SMAJ(Value)A-FDICT-ND® 77 60-51 | SMAJ(Value)A-FDITR-ND® — 226.10/M 
Uni/Bi 18 20.0 22.1 5.0 Uni/Bi 420 133 147 5.0 
Uni/Bi 20 22.2 24.5 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 Bi-Directional 
Uni/Bi 22 244 26.9 5.0 Uni/Bi 150 167 185 5.0 
Uni/Bi 24 267 (295 50 Uni/Bi 460 178 497 50 8.0~78 | SMAJ(Value)CADICT-ND 76 61 46 | SMAJ(Value)CADITR-ND 242.00/M 
Uni/Bi 26 28.9 31.9 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 5.0 ~ 170 | SMAJ(Value)CA-FDICT-ND® 86 67 .57 | SMAJ(Value)CA-FDITR-ND@® = 252.70/M 
* NEW! @ RoHS Compliant 
SMBu (J-Bend) 600 Watt 
agua ® 
Surface Mount TVS Digi@Reel 
(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@VrwmIR (pA)| Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (HA)! Features: 
Uni/Bi 5.0 6.40 7.23 800 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 * 600W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated Die 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 800 UniBi 36 40.00 46.00 5.0 Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
ane a ee ae 7 mit oH ae ne oH directional version * Excellent clamping capability * Fast response time »* 100% tested at rated peak 
ni/Bi f * a ni x . 
pulse power 
Uni/Bi 10s) 8.33 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00 57.50 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 61.30 5.0 Mechanical Data: 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 10 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 ¢ Case: SMB, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 5.0 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 
Uni/Bi 10 11.10 12.80 5.0 Uni/Bi 58 64.40 74.60 5.0 
Uni/Bi an 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 76.70 5.0 Voltage Tape and 
Uni/Bi 12 13.30 15.30 5.0 Uni/Bi 64 71.10 81.80 5.0 Range Cut Tape Reel 
Uni/Bi 13) 14.40 16.50 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Uni/Bi 14 15.60 17.90 5.0 Uni/Bi 16 83.30 95.80 5.0 See Chart | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Uni/Bi 15 16.70 19.20 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 Uni-Directional 
Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.90 21.70 5.0 Uni/Bi 90 100.0 115.50 5.0 7.5~170 | SMBJ(Value)ADICT-ND 89 wal .54 | SMBJ(Value)ADITR-ND 351.00/M 
ne us aan pad of a ie on cap a 5.0~170 | SMBJ(Value)A-FDICT-ND® 1.16 92 79 | SMBJ(Value)A-FDITR-ND@ — 364.50/M 
ni/Bi 5 5.5 5. ni/Bi A i 5. 
Uni/Bi 22 24.40 28.00 5.0 Uni/Bi 120 133.0 153.00 5.0 Bi-Directional 
Uni/Bi 24 26.70 30.70 5.0 Uni/Bi 130 144.0. 165.50 5.0 70-150 | SMBJ(Value)CADICT-ND 6. 75 8] — = 
Uni/Bi 26 28.90 33.20 5.0 Uni/Bi 150 167.0 192.50 5.0 
Uni/Bi 28 31.10 35.80 50 Uni/Bi 160 178.0 205.00 50 5.0~170 | SMBJ(Value)CA-FDICT-ND® 1.25 99 .85 | SMBJ(Value)CA-FDITR-ND@ = 391.50/M 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189.0 217.50 5.0 RoHS Compliant 
SMCu (J-Bend) 1500 Watt 
ami ® 
Surface Mount TVS Digi@Reel 
(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (yA)} Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (pA) 
Bl TB Features: 
Uni/Bi al) pes me Dave Be eae 5.0 * 1500W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated Die 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.37 1000 Uni/Bi 36 40.00 44.2 5.0 Constructi *UnVBi = Unk and Biditectional d ilabla: * Excellent cl 5 bilit 
Uni/Bi 65 7.22 7.98 500 Uni/Bi 40 44.40 49.1 5.0 7 maa ruction rai 1 = Uni- an I-directional versions available ‘xcellent Clamping capability 
Uni/Bi 7.0 7.78 8.60 200 Uni/Bi 43 47.80 52.8 5.0 petresponse line 
Uni/Bi 75 8.33 9.24 100 Uni/Bi 45 50.00 55.3 5.0 Mechanical Data: 
Uni/Bi 8.0 8.89 9.83 50 Uni/Bi 48 53.30 58.9 5.0 * Case: SMC, Transfer molded epoxy »* Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.4 20 Uni/Bi 51 56.70 65.7 5.0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.1 10 Uni/Bi 54 60.00 66.3 5.0 
Uni/Bi 10 1140 123 5.0 Uni/Bi 58 64.40 71.2 5.0 Volt Tian 
Uni/Bi "1 12.20 135 5.0 Uni/Bi 60 66.70 73.7 5.0 ae eae ieee 
Uni/Bi 12 13.30 14.7 5.0 Uni/Bi 64 71.10 78.6 5.0 Vv. #4 Digi-k Pri Be fa Digi-K Prici 
Uni/Bi 13 14.40 15.9 5.0 Uni/Bi 70 77.80 86.0 5.0 (Value) Plat eey ect eee ware 
Uni/Bi 14 15.60 17.2 5.0 Uni/Bi 75 83.30 92.1 5.0 SeeiChart (Part Ne: WW || bet 3,000 
Uni/Bi 15 16.70 18.5 5.0 Uni/Bi 78 86.70 95.8 5.0 hai 5 
UnifBi 16 17.80 19.7 5.0 unifBi 85 94.40 104 5.0 Valpteetonel 
Uni/Bi 17 18.90 20.9 5.0 Uni/Bi 90 100 111 5.0 6.0~ 170 | SMCJ(Value)ADICT-ND 1.25 99 .76 | SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
Uni/Bi 18 20.00 22.1 5.0 Uni/Bi 100 111 123 5.0 5.0~170 | SMCJ(Value)A-FDICT-ND@ 1.63 1.30 1.11 | SMCJ(Value)A-FDITR-ND® — 513.00/M 
Uni/Bi 20 22.20 24.5 5.0 Uni/Bi 110 122 135 5.0 
Uni/Bi 22 2440 27.0 5.0 Uni/Bi 120 133 147 5.0 Bi-Directional 
Uni/Bi 24 26.70 29.5 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 
Uni/Bi 26 28.90 31.9 50 Uni/Bi 150 167 185 5.0 6.0~78 | SMCJ(Value)CADICT-ND 1.39 1.10 .84 | SMCJ(Value)CADITR-ND 559.00/M 
Uni/Bi 98 3110 344 50 Uni/Bi 460 178 197 50 5.0~170 | SMCJ(Value)CA-FDICT-ND® 1.81 1.43 1.22 | SMCJ(Value)CA-FDITR-ND@ — 567.00/M 
Uni/Bi 30 33.30 36.8 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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1.5KE Series — 1500 Watt 
Axial TVS Diode 


. FEATURES: @1.07 5.3 [9.5 
SA Series 500 Watt a-~ 3 * Glass passivated junction { fo 
H 1 * Low clamping factor 
Axial TVS D iode ¢ Uni-directional and Bi-directional f q 
" * 100% surge tested 25.4 —e) Pe 25.4 
Improved 500W TVS diodes that can handle 1.0 watt (Value) _ Reverse een Naa 
Pratles 10008 cure teeeede ce eee cae Nominal —_ Stand Off Voltage Reverse (Value) Reverse | Breakdown Maximum (Value) Reverse | Breakdown Maximum 
inna ° + anettt ; . |Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
requiring surge protection of sensitive electronic com b 
ponents. Marking: Cathode band — positive terminal Voltage Vp (V) Min. Max. | Ip @ Vp (WA) Breakdown Voltage VBR (V) @IT Leakage Breakdown Voltage VBR (Vv) @IT Leakage 
eneted Voltage VR(V) | Min. Max. | IR @ VR (WA) Voltage VR(V) | Min. Max. | IR @ VR (pA) 
(Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 6.40 7.00 600 
60 60 66 3 600 6.8 5.80 6.45 7.14 1000 51 43.60 | 48.50 53.60 i) 
36 p ; 67 7.37 15 640 | 713 7.88 500 56 47.80 | 53.20 58.80 1 
joss yet 76 12 12.0 13.30 14.70 1 10 8.55 | 9.50 10.50 10 68 58.10 | 64.60 71.40 1 
15 15.0 16.70 18.50 1 12 10.20 | 11.40 12.60 § 82 70.10 | 77.90 86.10 1 
} q 16 16.0 17.80 19.70 1 15 12.80 | 14.30 15.80 1 91 77.80 | 86.50 95.50 1 
25.4—-| }—25.4 33 33.0 36.70 40.60 1 20 17.10 | 19.00 21.00 1 100 85.50 | 95.00 105.00 1 
22 18.80 | 20.90 23.10 1 110 94.00 | 105.00 116.00 1 
24 20.50 | 22.80 25.20 1 150 128.00 | 143.00 158.00 ‘l 
Voltage Range | Cut Tape pm Tape & Reel 27 23.10 | 25.70 28.40 1 200 171.00 | 190.00 210.00 1 
re, (Value) _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 30 25.60 | 28.50 31.50 1 220 185.00 | 209.00 231.00 1 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 33 28.20 | 31.40 34.70 1 250 214.00 | 237.00 263.00 1 
Uni- 36 30.80 | 34.20 37.80 1 300 256.00 | 285.00 315.00 1 
directional 5.0 ~ 33 SA(Value)ALFCT-ND 39 3.59 30.16} SA(Value)ALFTR-ND 142.00/M 39 33.30 | 37.10 41.00 1 350 300.00 | 332.00 368.00 1 
Bie 43 36.80 | 40.90 45.20 1 400 342.00 | 380.00 420.00 i) 
directional | 6:0~33 | SA(Value)GALFCT-ND 43 3.97 33.35] SA(Value)CALFTR-ND —158.00/M 41 40.20 | 44.70 49.40 u 440 ___ 376.00 | 418.00 462.00 1 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
a ‘a Description See Chart | Part No. 10 Part No. 1,200 
S AC Series _ 500 Watt Axial TVS Uni- 6.8~200 | 1.5KE(Value)ALFCT-ND 59 5.45 | 1.5KE(Value)ALFTR-ND — 229.00/M 
‘< AW directional 220~ 440 | 1.5KE(Value)ALFCT-ND 83 7.62 |1.5KE(Value)ALFTR-ND — 320.00/M 
Diode Bi- 6.8~200 |1.5KE(Value)CALFCT-ND  .65 6.00 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND 252.00/M 
directional 220 ~ 440 | 1.5KE(Value)CALFCT-ND 92 8.42 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND 354.00/M 
SAC is designed for the protection of 1/0 interfaces, Fi Te a - aa 
Vcc bus and other vulnerable circuits used in telecom, (Value) _ Reverse Breakdown Maximum Note: Bidirectional type having Ve of 10V and less, the Ir limit is double. 
computer, industrial and consumer electronic tonal ee Ven)2 ir fee 
applications. Very low junction capacitance maximum : Ps ‘i 
of 50pF @ 0 volts. Marking: Cathode band - positive | Voltage = VR(V) | Min. Max. | IR @ Vp (HA) 3KP Series = 3000 Watt Axial 
terminal (Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 7.60 10.0 300 = AL 
SPECIFICATIONS: * Operating Junction and Storage 6.0 6.0 | 7.90 11.2 300 TVS Diode 
Temperature Range: -55°C ~ 175°C 7.0 7.0 8.33 12.6 300 
8.0 8.0 8.89 13.4 100 The 3KP Series is designed specifically to protect (Value) — Reverse Breakdown Maximum 
ose °F ot Le 76 8.5 85 9.44 14.0 50 sensitive electronic equipment from voltage transients | Nominal — Stand Off Voltage Reverse 
{ 1 fs 10 10.0 11.10 16.3 5 induced by lightning and other transient voltage |Breakdown Voltage Ver (V) @ It Leakage 
} j 12 12.0 13.30 19.0 1 events. Marking: Cathode band — positive terminal Voltage Vp (V) | Min. Max. | Ip @ Vp (HA) 
le s+ sep! 15 15.0 16.70 23.6 1 (Uni-directional only), device code and logo. 20 20.0 22.20 24.50 2 
Voltage R Cutt TaSrRIREGI SPECIFICATIONS: * Operating Junction and Storage 24 24.0 26.70 29.50 2 
oltage Range ut Tape ‘ape & Reel + 55°C ~ 175° 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Temperature Range: -55°C ~ 175°C 28 28.0 31.10 34.40 2 
Description | See Chart | Part No. 1 10 100 | PartNo. 4,000 4.32 914 30 30.0 33.30 36.80 2 
YT 33 33.0 36.70 40.60 2 
Uni- 36 36.0 40.00 44.20 2 
eat 5.0~15 SAC(Value)CT-ND 39° 3.59 30.16) SAC(Value)TR-ND 142.00/M 
directional f j aaa rf) 430 [4790 5280; 2 
eee laylas 48 48.0 |53.30 58.90 2 
i — Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
P6KE Series 600 Watt aw? RoHS (Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Axial TVS Diode Description | See Chart _| Part No. 1 10 100 | Part No. 800 
Protects sensitive electronics against voltage transients induced by ESD, inductive Unidirectional] 20 ~ 48 3KP(Value)ACT-ND = 1.69 15.53 130.50 | 3KP(Value)ATR-ND 576.00 
load switching and lightning. Ideal for protection of I/O interfaces, Vcc bus and 
other power supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal (Uni- 3.6 
directional only), device code and logo. 0.86 “) =| & 7.6 . 
FEATURES: t ; 5KP Series — 5000 Watt XY 
Glass passivated junction . 7 fi 
¢ Excellent clamping capability 25.4— = —25.4—»} Axial Tvs Diode 
¢ Uni-directional and Bi-directional | | ees ar 
* 100% surge tested When no problems exist, TVS diodes are invisible to the circuits they're 
protecting. But when potentially damaging transients occur, the TVS diodes 4.32 9.14 
(Value) Reverse | Breakdown Maximum (Value) Reverse | Breakdown Maximum provide high-speed “clamping” to prevent damage - after which they return to _1 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse their electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes are available in industry- j T 
Breakdown Voltage | Vgp (V) @ ly Leakage Breakdown Voltage | Vgp (V) @ ly Leakage standard packages. 25.4 —-] la— 25.4 —+| 
Voltage VR (V) | Min. Max. | Ip @Vp (WA) Voltage VR(V) | Min. Max. | IR @ Vp (HA) FEATURES: ° Glass passivated junction * Low clamping factor * Uni-directional = 
6.8 5.80 6.45 7.14 1000 36 30.80 | 34.20 37.80 1 and Bi-directional * 100% surge tested 
15 6.40 713 7.88 500 a3 36.80 [40.90 45.20 1 (Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
91 7.78 | 8.65 9.55 50 51 43.60 | 48.50 53.60 1 Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
10 3550 | 9.50 10.50 10 62 53.00 | 58.90 65.10 1 Breakdown Voltage VBR (V) @ IT Leakage Breakdown Voltage VBR (V) @ IT Leakage 
! : ; 68 58.10 |64.60 71.40 1 Voltage VR(V) | Min. Max. |IR @ VR (A) Voltage VR(V) | Min. Max. |IR @ VR (WA) 
12 10.20 |11.40 12.60 5 i - ‘ 5.0 5.00 6.40 7.00 5000 36 36.00 40.00 44.20 2 
13 414.10 |1240 13.70 1 75 64.10 | 71.30 78.80 1 6.0 6.00 6.67 7.37 5000 40 40.00 44.40 49.10 2 
: : ; 82 70.10 |77.90 86.10 1 6.5 6.50 7.22 7.98 2000 43 43.00 47.80 52.80 2 
15 12.80 | 14.30 15.80 1 7.0 7.00 7.78 8.60 1000 48 48.00 53.30 58.90 2 
100 85.50 | 95.00 105.00 fi 15 7.50 8.33 9.21 250 
16 13.60 |15.20 16.80 1 : i g 58 58.00 64.40 71.20 2 
110 94.00 |105.00 116.00 1 ig 10 ae ot 8 60 60.00 | 66.70 73.70 2 
pum 190 [1710 18.90 ' 150 128.00 |143.00 158.00 1 4s i500 | i670 1850! 2 70 70.00 | 77.00 86.00) 2 
cl 17-10 | 19.00 21.00 : 160 136.00 |152.00 168.00 1 16 1600 | 1780 1970 2 fey 78.00 | 86.70 95-80 bs 
24 20.50 [22.80 25.20 1 18 18.00 | 20.00 22.10 2 soem 90.00 | 100.00 111.00; 2 
; ; : 180 = 154.00 /171.00 189.00 1 20 o000 | 2220 2450 2 100 100.00 | 110.00 123.00 2 
27 23.10 | 25.70 28.40 1 200 171.00 |190.00 210.00 1 24 2400 | 2670 2950 9 at 11000 100 toa ; 
30 25.60 | 2850 31.50 1 26 26.00 | 2890 31.90 2 ; ; ; 
2 185.0%; 1208:00" 281000 1 30 30.00 33.30 36.80 2 150 150.00 | 167.00 185.00 2 
33 28.20 |31.40 34.70 ‘i 440 376.00 /418.00 462.00 1 33 3300 | 3670 40.60 2 180 180.00 | 200.00 221.00 2 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel Voltage Range| Cut Tape ae Tape & Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing ey (Value) _ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart | Part No. 10 Part No. 4,000 Description | Tol. See Chart | Part No. 10 | Part No. 800 
Uni- 6.8~ 200 | P6KE(Value)ALFCT-ND 33 3.07 | P6KE(Value)ALFTR-ND ——122.00/M Uni | 59,] 5.0180 | SKP(Value)ALFCT-ND 3.28 30.15 | 5KP(Value)ALFTR-ND 1118.40 
directional 220~ 440 | P6KE(Value)ALFCT-ND AT 4.31 | P6KE(Value)ALFTR-ND 171.00/M directional 
Bi- 6.8~200 | P6KE(Value)CALFCT-ND 38 3.45 | P6KE(Value)CALFTR-ND  137.00/M ; Bi- 5% 5.0 ~ 48 5KP(Value)CALFCT-ND 3.60 33.15 | 5KP(Value)CALFTR-ND 1230.40 
directional | 220~440 |P6KE(Value)CALFCT-ND 53 4.83‘ | P6KE(Value)CALFTR-ND —_192.00/M directional 58~180 |5KP(Value)CALFCT-ND 5.79 53.27 |5KP(Walue)CALFTR-ND 1976.00 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1975 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


SMAJ Series — 
TVS Diode DO-214AC 


400 Watt 


(SMA) Package 


FEATURES: 


* Glass passivated junction 
¢ J lead construction 


SPECIFICATIONS: 
* Voltage Tolerance: 5% 


Digi@Reel’ wa 


Uni-directional Cathode 


* Operating Temperature: -65°C ~ 150°C phate 
¢High Temperature Soldering: 260°C for 40 2.29 
seconds at terminals 
* Plastic Package: UL94V-0 5.28 
* Case: JEDEC DO-214AC 2.79 ac ciate 
¢ Electrical Specification: Tested at 25°C 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Pricing 
Description See Chart Part No. i 10 100 5,000¢ 
Uni-directional 5.0 ~ 200 SMAJ(Value)ALFCT-ND 35 3.17 26.68 120.00/M 
220 ~ 440 SMAJ(Value)ALFCT-ND 48 4.45 37.41 168.00/M 
Bi-directional 5.0 ~51 SMAJ(Value)CALFCT-ND 38 3.52 29.58 133.00/M 
54 ~ 440 SMAJ(Value)CALFCT-ND 54 4.93 41.47 186.00/M 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


SACB Series — 500 Watt 


TVS Diode DO-214AA (SMB) Package 


Uni-directional Cathode 


FEATURES: ¢ Glass passivated chip junction * J Lead construction 
* Very low junction capacitance maximum of 45pF ¢ High temperature 


soldering: 260°C/40 seconds at terminals 


Band 


2.4ahS 


SPECIFICATIONS: « Operating Junction and Storage Temperature 


Range: -65°C ~ 150°C » Electrical specification: Tested @ 25°C 


3.94 


(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage VR (V) Min. Max. | IR @ VR (WA) Voltage VR (V) Min. Max. | IR @ VR (A) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 48 48.0 53.30 58.90 1 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 51 51.0 56.70 62.70 1 
6.5 65 7.22 7.98 500 54 54.0 60.00 66.30 1 
7.0 7.0 7.78 8.60 200 58 58.0 64.40 71.20 1 
15 75 8.33 9.21 100 60 60.0 66.70 73.70 1 
8.0 8.0 889 9.83 50 64 64.0 | 71.10 78.60 1 
a ae ton en ‘ 70 70.0 | 77.80 86.00 1 
10 10.0 11.10 © 12.30 5 a Pe er aaa : 
il 11.0 12.20 13.50 1 85 85.0 94.40 104.00 1 
12 12.0 13.30 14.70 1 90 90.0 100.00 111.00 1 
is 10S «|| Aaade 1580 1 100 100.0 | 111.00 123.00 1 
14 14.0 15.60 17.20 1 ¢ 7 ; 
15 150 16.70 1850 { 110 110.0 122.00 135.00 1 
16 16.0 1780 1970 1 120 120.0 133.00 147.00 1 
7 170 | 1890 2090 1 130 130.0 | 144.00 159.00 1 
18 180 | 2000 2210 1 150 150.0 | 167.00 185.00 1 
20 200 | 2220 2450 { 160 160.0 | 178.00 197.00 1 
22 520 | 24.40 2690 { 170 170.0 | 189.00 209.00 1 
24 24.0 26.70 29.50 1 180 180.0 | 201.00 222.00 1 
26 26.0 28.90 31.90 1 200 200.0 | 224.00 247.00 1 
28 28.0 31.10 34.40 1 220 220.0 | 246.00 272.00 1 
30 30.0 33.30 36.80 1 250 250.0 279.00 309.00 1 
33 33.0 36.70 40.60 1 300 300.0 | 335.00 371.00 1 
36 36.0 40.00 44.20 1 350 350.0 | 391.00 432.00 1 
40 40.0 44.40 49.10 il 400 400.0 | 447.00 494.00 1 
45 45.0 50.00 55.30 1 440 440.0 | 492.00 543.00 1 
(Value) Nominal Reverse Stand Off | Breakdown Voltage | Max. Reverse HS 
Breakdown Marking Voltage Ver (V) @ Ir Leakage A 7 
Voltage Code Vp (V) Min. Max. Ip @ Vp (WA) 
5.0 SKE 5.0 7.60 10.0 300 ih 
12 SLE 12.0 13.30 19.0 6 Digi Reel 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Uni-directional 5.0 ~ 12 SACB(Value)CT-ND 55 5.07 42.63 | SACB(Value)TR-ND 201.00/M 


SMBJ, P6SMB and P6SMBu Series — 600 Watt 
TVS Diode DO-214AA (SMB) Package 


FEATURES: ¢ Glass passivated junction ¢ J lead construction 


SPECIFICATIONS: + Voltage Tolerance: 5% »* Operating Temperature: -65°C ~ 150°C (SMBJ and P6SMB Series); -55°C ~ 150°C (P6SMBJ Series) * High 
Temperature Soldering: 260°C for 40 seconds at terminals (SMBJ and P6SMB Series); 250°C for 10 seconds at terminals (P6SMBJ Series) * Electrical 


Specification: Tested at 25°C 


SMBJ Series 


Digi@Reel” .w 


Uni-directional Cathode 
Band 


2.44 


3.94 


> 


5.59 
Ne 


2.26] 


2.16 


2.74 | | 246 


P6SMB and P6SMBJ Series 


(Value) Maximum | (Value) Maximum (Value) Maximum | (Value) Maximum 
Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse 
Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage 
down Voltage Ver (V) @ Ir IR @ VR | down Voltage VeR(VY)@ lr | IR@VR down Voltage | VeR(V)@ly | IR@ VR | down Voltage | VeR(V)@ly | IR@VR 
Voltage Vp (V) Min. Max. (HA) Voltage VR(V) Min. Max. (uA) Voltage Vr (V) Min. Max. (HA) Voltage VR (V) | Min. Max. (uA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 45 45.0 50.00 55.30 1 6.8 5.80 6.45 7.14 1000 68 58.10 64.60 71.40 1¢ 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 48 48.0 53.30 58.90 1 Ties) 6.40 713 7.88 500 75 64.10 71.30 78.80 1¢ 
$5 oS theo oe aca 51 51.0 | 56.70 62.70 1 8.2 7.02 7.79 8.61 200 82 70.10 | 77.90 86.10 1f 
os os aoe a3 a00 54 54.0 | 60.00 66.30 1 9.1 7.78 8.65 9.55 50 91 77.80 | 86.50 95.50 1 
A a0. leeo: a8 50 38 ooo | ee eae ; 10 855 | 9.50 10.50] 10 100 85.50 | 95.00 105.00] 1¢ 
85 85 9.44 10.40 20 SA eho. Il'316.~ 78.60 1 1 9.40 | 10.50 11.60 5 110¢ 94.00 | 105.00 116.00 1¢ 
9.0 9.0 10.00 11.10 10 70 70.0 77.80 86.00 1 12 10.20 11.40 12.60 5 120t 102.00 |114.00 126.00 it 
10 10.0 |11.10 12.30 5 75 750 | 8330 9210 1 13 11.10 /1240 13.70) 1 130 111.00 |124.00 137.00] 1 
11 11.0 12.20 13.50 1 15 12.80 14.30 15.80 1$ 150 128.00 | 143.00 158.00 1¢ 
78 78.0 86.70 95.80 1 
12 120 |13.30 14.70 1 85 850 | 9440 104.00 1 16 13.60 [15.20 16.80 1f 160+ 136.00 | 152.00 168.00 1¢ 
1 te te c5 1330 i 90 90.0 | 100.00 111.00 1 18 15.30 |17.10 1890) 1¢ 170¢ 145.00 | 162.00 179.00 it 
15 150 1670 18.50 { 100 100.0 111.00 123.00 a 20 17.10 19.00 21.00 1$ 180 154.00 /171.00 189.00 1¢ 
16 16.0 47.80 19.70 1 110 110.0 122.00 135.00 1 22 18.80 20.90 23.10 1$ 200 171.00 |190.00 210.00 1¢ 
17 4170 |1890 2090 1 120 120.0 | 133.00 147.00 1 24 20.50 | 2280 25.20 1¢ 220 185.00 |209.00 231.00 1 
18 18.0 |20.00 22.10 1 130 130.0 | 144.00 159.00 1 27 23.10 |25.70 28.40 1¢ 250 214.00 | 237.00 263.00 1¢ 
20 20.0 | 22.20 24.50 1 in tenn bth eee : 30 25.60 | 28.50 31.50] tt 300 256.00 |285.00 315.00 1¢ 
22 22.0 24.40 26.90 il 170 1700 489.00 209.00 1 33 28.20 31.40 34.70 1¥ 350 300.00 | 332.00 368.00 1¢ 
a Aeo Aeon oven : aan {80.07 ((Goico--2BsI00 1 36 30.80 | 34.20 37.80 1¢ 400 342.00 |380.00 420.00 1¢ 
me mea (tio to} | ae soon [azam farmo| + || a Som Jaw moo) | ae rome [aso aon] 
30 30.0 |3330 36.80 1 220 220.0 | 246.00 272.00 1 ; . 5. $ s 56.00 504, $ 
33 33.0 36.70 40.60 1 300 300.0 |335.00 371.00 1 47 40.20 44.70 49.40 1$ 510 434.00 | 485.00 535.00 1¢ 
36 36.0 40.00 44.20 4 350 350.0 |391.00 432.00 1 51 43.60 48.50 53.60 1f 530t 459.00 |513.00 567.00 1¢ 
40 40.0 44.40 49.10 1 400 400.0 |447.00 494.00 1 56 47.80 53.20 58.80 1f 540t 477.00 |503.50 556.50 1¢ 
43 43.0 47.80 52.80 1 440 440.0 | 492.00 543.00 1 62 53.00 58.90 65.10 1$ 550 495.00 |522.50 577.50 1¢ 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)ALFCT-ND 37 3.38 28.42 SMBJ(Value)ALFTR-ND 134.00/M 
SiMBs 220 ~ 440 SMBJ(Value)ALFCT-ND 89 8.18 68.73 SMBJ(Value)ALFTR-ND 325.00/M 
Bi-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)CALFCT-ND Al 3.73 31.32 SMBJ(Value)CALFTR-ND 148.00/M 
220 ~ 440 SMBJ(Value)CALFCT-ND 89 8.18 68.73 SMBJ(Value)CALFTR-ND 325.00/M 
Uni-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMB(Value)ALFCT-ND 37 3.38 28.42 P6SMB(Value)ALFTR-ND 134.00/M 
P6SMB 220 ~ 550 P6SMB(Value)ALFCT-ND 51 4.69 39.44 P6SMB(Value)ALFTR-ND 186.00/M 
Bi-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMB(Value)CALFCT-ND Al 3.73 31.32 P6SMB(Value)CALFTR-ND 148.00/M 
220 ~ 550 P6SMB(Value)CALFCT-ND 57 5.21 43.79 P6SMB(Value)CALFTR-ND 207.00/M 
Uni-directional TVS 7.5 ~ 200 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 37 3.38 28.42 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 134.00/M 
P6SMBJ 220 ~ 550 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND. 51 4.69 39.44 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 186.00/M 
Bi-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND Al 3.73 31.32 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 148.00/M 
220 ~ 550 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND 57 5.21 43.79 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 207.00/M 


t Values not stocked by Digi-Key in the P6SMB series. + 5yA for PESMBJ Series Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1976 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse  SIMCJ Series - 1500 Watt TVS Digi@Reel? —Ur*rectonal cathode 
poenveronied |Arowesdeieee  DIOde DO-214AB (SMC) Package _ “CS 2, 
gas 813 


course 


FEATURES: ¢ Glass passivated junction ¢ J lead construction SPECIFICATIONS: « Voltage Tolerance: 5% * Operating Temperature: -65°C ~ 150°C * High Temp- 


erature Soldering: 260°C for 40 seconds at terminals * Plastic Package: UL94V-0 » Electrical Specification: Tested at 25°C o 
(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 22 22.0 24.40 26.90 1 78 78.0 86.70 95.80 1 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 24 24.0 26.70 29.50 1 85 85.0 94.40 104.00 1 
6.5 6.5 122: 7.98 500 26 26.0 28.90 31.90 1 90 90.0 100.00 111.00 1 
7.0 7.0 7.78 8.60 200 28 28.0 31.10 34.40 1 100 100.0 111.00 123.00 1 
ao so | Bags | 50 a ioe eae 10 i200‘| ts300 © tao | 
8.5 8.5 9.44 10.40 20 eH sy ie es , 130 130.0 144.00 159.00 1 
9.0 9.0 10.00 11.10 10 40 40.0 44.40 49.10 1 150 150.0 167.00 185.00 1 
10 10 11.10 12.30 5 45 45.0 50.00 55.30 1 160 160.0 178.00 197.00 1 
1 11 12.20 13.50 1 i , ‘ 170 170.0 189.00 209.00 1 
12 12 13.30 14.70 1 an) ae S230 poee, ‘ 180 180.0 201.00 222.00 1 
13 13 14.40 15.90 1 oH 51.0 56.70 62.70 : 200 200.0 224.00 247.00 1 
14 14 15.60 17.20 1 54 54.0 60.00 66.30 1 220 220.0 246.00 272.00 1 
15 15 16.70 18.50 1 58 58.0 64.40 71.20 1 250 250.0 279.00 309.00 1 
16 16 17.80 19.70 1 60 60.0 66.70 73.70 1 300 300.0 335.00 371.00 1 
ue 17 18.90 20.90 1 64 64.0 71.10 78.60 1 350 350.0 391.00 432.00 1 
18 18 20.00 22.10 1 70 70.0 77.80 86.00 il 400 400.0 447.00 494.00 1 
20 20 22.20 24.50 1 i) 75.0 83.30 92.10 1 440 440.0 492.00 543.00 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)ALFCT-ND. 64 5.90 49.59 SMCJ(Value)ALFTR-ND 234.00/M 
220 ~ 440 SMCJ(Value)ALFCT-ND -90 8.28 69.60 SMCJ(Value)ALFTR-ND 329.00/M 
Bi-directional 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)CALFCT-ND -70 6.45 54.23 SMCJ(Value)CALFTR-ND 256.00/M 
220 ~ 440 SMCJ(Value)CALFCT-ND 98 9.04 75.98 SMCJ(Value)CALFTR-ND 359.00/M 


Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


1.5SMC Series — 1500 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package 


FEATURES: 3) ® . 
¢ Glass passivated chip junction Reel (Value) . Reverse Breakdown Maximum 
«J lead construction Uni-directional Cathode Nominal Marking Stand Off Voltage Reverse 
* High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals Band Breakdown _Code F Voltage VBR (V) @ Ir Leakage 
* Matte tin lead-free plated ~~ Voltage Uni Bi VR(V) | Min. Max. | IR @ Vp (uA) 
2.62 
SPECIFICATIONS: 6.8 6V8A 6V8C 5.80 6.45 7.14 1000 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 8.13 12 12A 12C 10.20 11.40 12.60 5 
* Voltage tolerance: 5% 6.22 F 
* Electrical specification tested at 25°C ie ig) 18h 18C 15.30 17.10 18.90 1 
20 20A 20C 17.10 19.00 21.00 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 24 24A 24C 20.50 22.80 25.20 I 
— (Value) _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 27 27A 27C 23.10 | 25.70 28.40 1 
Description See Chart Part No. il 10 100 Part No. 3,000 30 30A 30C 25.60 28.50 31.50 { 
Uni-directional 6.8 ~ 39 1.5SMC(Value)ACT-ND 64 5.90 49.59 1.5SMC(Value)ATR-ND 234.00/M 33 33A 33C 28.20 31.40 34.70 1 
Bi-directional 6.8 ~ 39 1.5SMC(Value)CACT-ND 70 6.45 54.23 1.5SMC(Value)CATR-ND 256.00/M 36 36A 36C 30.80 34.20 37.80 1 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 32 te 820 aoe SEND: 4100 : 


SMDJ Series — 3000 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package 


reer cial eip junelion @PReel® (Value) Reverse | Breakdown Maximum 
*Jlead Boretnicion ie Uni-directional Cathode Nominal Marking Stand Off Voltage Reverse 
i ing: 0 j Breakdown Code Voltage | VBR (V) @ Ir Leakage 
* High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals Band ; A = 
* Matte tin lead-free plated 262hS Voltage Uni Bi Vp (V) Min. Max. | IR @ Vp (uA) 
SPECIFICATIONS: << > Pw 10 PDX DDX | 100 | 11.10 12.30 5 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 8.13 12 PEE DEE 12.0 13.30 14.70 2 
* Voltage tolerance: 5% 6.22 New 15 PEM DEM 15.0 16.70 18.50 2 
ure PER DER 17.0 18.90 20.90 2 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing is PEP DET 18.0 | 20.00 22.10 2 
Description See Chart | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 20 PEV DEV 20.0 | 22.20 24.50 2 
24 PEZ DEZ 24.0 26.70 29.50 2 
Uni-directional 10 ~ 36 SMDJ(Value)ACT-ND 1.05 9.63 80.91 | SMDJ(Value)ATR-ND 382.00/M 
— (value) Avelue) 28 PFG DFG | 280 | 31.10 34.40 2 
ay 10~17 SMDJ(Value)CACT-ND 1.13 10.38 87.29) SMDJ(Value)CATR-ND 412.00/M 30 PFK DFK 30.0 33.30 36.80 2 
Brairectionel 18 ~ 36 SMDJ(Value)CACT-ND 1.34 12.32 103.53 | SMDJ(Value)CATR-ND 489.00/M 33 PFM DEM 33.0 |96.70 40.60 2 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. a5 Oke DEE ee O00. eed 2 


5.0 SMDuJ Series — 5000 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package 


FEATURES: Reel’ | (vaue) 5 Sa me 
A ees (3) falue, everse reakdown jaximum 
re pene Junetion Nominal Marking Stand Off Voltage Reverse 
aa + Breakdown Code Voltage V @I Leakage 
* High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals Uni ge Cathode Voltage Uni VR (v) wpe “ Max. IR@ Var uA) 
Matte tin lead-free plated 
psec i a 262h~S 2 SPEP 120 [13.30 14.70 800 
SPECIFICATIONS: 14 5PER 14.0 15.60 17.20 200 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C > 15 5PES 15.0 16.70 18.50 100 
* Voltage tolerance: 5% 6.29 Loe 8.13 16 5PET 16.0 17.80 19.70 50 
* Electrical specification tested at 25°C 18 SPEV 18.0 20.00 22.10 10 
* UL approved 20V ~ 170V only 24 5PEZ 24.0 | 26.70 29.50 5 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional 12 ~ 24 5.0SMDJ(Value)ACT-ND 2.02 18.56 156.02 5.0SMDJ(Value)ATR-ND 737.00/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 1977 


BQURNS TVS Diode Arrays 


ING 


Features: ¢ Low Capacitance - 2.5pF * ESD Protection * Surge Protection Applications: * TVS Diode Array for High Speed Data ports * Personal Digital Assistants (PDAs) 


RingLine1 Ring Line 2 
vO2 16151413 121110 9 


2 


7234 5678 
Tip Line 1 Tip Line 2 


Working | Breakdown | Leakage Current | Cap. @ OV, Clamping | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. | Voltage | Volt. @1mA | @ Vwm (HA) 1MHz (pF) Voltage Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
1 28 3 1 25 3.9@2A | CDSOT23-SLVU2.8CT-ND 117 1.08 79 | CDSOT23-SLVU2.8TR-ND 3,000 630.00/M | CDSOT23-SLVU2.8 
2 6 8 25 50 15@100A | CDWBS16-PLC01-6CT-ND 5.40 3.90 3.20 | CDWBS16-PLC01-6TR-ND 1,000 2800.00 | CDOWBS16-PLC01-6 
3 72 7.5/13.3 20/1 75 11@1A CDSOT23-SM712CT-ND Az 1.08 79 | CDSOT23-SM712TR-ND 3,000 630.00/M_ | CDSOT23-SM712 


Steering/TVS Diode Arrays Digi@Reel° 


Steering/TVS Diode Arrays for External Parts of Portable devices/Telecom applications: * Provides Low Capacitance Steering Diode/TVS Diode Array Combo: Will meet IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 
ESD, EFT and surge protection for the external ports of portable electronic devices »* Protects Vcc and two 61000-4-4 (EFT) and IEC 6100-4-5 (Surge) requirements. FEATURES: « Protects 2 lines and 4 lines * ESD 
data lines. Protection * Low capacitance 8pF APPLICATIONS: Telecom Hand Held Electronics 


REF 03 
5 4 


Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 


O14 GND GND 1/02 “" vO1 GND GND | GND 1/02 GND 1/04 
8] [7] [6] [5 8] [7] [6 8] [7] [6] [5 [ 8 
1 2 3 4 il 2 3 1 2 3 4 L1) 2 4 
VYO1 GND GND 1/02 VOT GND GND VO1 GND 1/03 GND VOT +VREF +VREF 1/0 2 
Working | Breakdown Volt.| Leakage Current | Capacitance | Clamping | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig.| Voltage @1mA @ Vw (WA) @OV,1MHz | Voltage | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Steering/TVS Diode Arrays for External Parts of Portable Devices/Telecom Applications 

1 5 6 § 10 9.8@1A | CD143A-SRO5CT-ND 1.20 15 56 | CD143A-SROSTR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR05 

1 12 13.3 1 10 19@1A | CD143A-SR12CT-ND 1.20 15 56 | CD143A-SR12TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR12 

2 28 3 1 45 5@1A_ | CD143A-SR2.8CT-ND 1.20 i) 56 | CD143A-SR2.8TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR2.8 

2 3.3 3.5 1 45 7@1A_ | CD143A-SR3.3CT-ND 1.20 15 56 | CD143A-SR3.3TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR3.3 

3 70 85 1 10 1.5@1A | CD143A-SR70CT-ND 1.05 15 56 | CD143A-SR70TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR70 

4 5 6 5 3.5 12@1A_ | CDSOT23-SRV05-4CT-ND 1.417 1.08 .79 | CDSOT23-SRV05-4TR-ND 3,000 630.00/M | CDSOT23-SRV05-4 

Low Capacitance Steering Diode/TVS Diode Array Combo 

5 3 3.3 2 20pF 18 @ 100A | CDNBS08-PLC03-3.3CT-ND 2.70 2.40 1.96 | CDNBS08-PLC03-3.3TR-ND 2,500 1620.00/M | CDNBS08-PLC03-3.3 
6 6 6.8 25 16pF 20 @ 100A | CDNBS08-PLC03-6CT-ND 2.40 2.16 1.96 | CDNBSO8-PLC03-6TR-ND 2,500 1680.00/M | CDNBS08-PLC03-6 

7 28 3 1 6pF 8.5@5A | CDNBS08-SLVU2.8-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBS08-SLVU2.8-4TR-ND 2,500 840.00/M | CDNBS08-SLVU2.8-4 
8 28 3 1 6pF 8.5@5A | CDNBS08-SLVU2.8-8CT-ND 3.60 2.40 1.96 | CDNBS08-SLVU2.8-8TR-ND 2,500 1680.00/M | CDNBS08-SLVU2.8-8 
9 3.3 4 125 15pF 10.9 @ 43A | CDNBS08-SRDA3.3-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBS08-SRDA3.3-4TR-ND 2,500 840.00/M | CDNBS08-SRDA3.3-4 
9 5 6 20 15pF 13.5 @ 42A | CDNBS08-SRDA05-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBSO8-SRDA0S-4TR-ND 2,500 840.00/M ) CDNBS08-SRDA05-4 


TISP4CxxxH3BJ Series — Bidirectional Thyristor Overvoltage Protector 


This device is designed to limit overvoltages on the telephone line. Overvoltages are normally caused by A.C. power systems or lightning flash disturbances which are 
induced or conducted on to the telephone line. A single device provides 2-point protection and is typically used for the protection of 2-wire telecommunication equipment 
(e.g. between the Ring and Tip wires for telephones and modems). Combinations of devices can be used for multi-point protection (e.g. 3-point protection between Ring, 
Tip and Ground). These devices are housed in a surface mount SMB (DO-214AA) package. 


The protector consists of a symmetrical voltage-triggered bidirectional thyristor. Overvoltages are initially clipped by breakdown clamping until the voltage rises to the 
breakover level, which causes the device to crowbar into a low-voltage on state. This low-voltage on state causes the current resulting from the overvoltage to be safely 
diverted through the device. The high crowbar holding current prevents D.C. latchup as the diverted current subsides. 


Protection Voltage | Vopr | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Bourns 
V(Bo) Vv Vv Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Index Mark 
115 90 TISP4C115H3BJR-SCT-ND 98 -60 44 | TISP4C115H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C115H3BJR-S ry 
125 100 TISP4C125H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C125H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C125H3BJR-S (340) 
145 120 TISP4C145H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C145H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C145H3BJR-S 060 bo | fica 
180 145 TISP4C180H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C180H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C180H3BJR-S (1.5: 220 (2.10) 
220 180 TISP4C220H3BJR-SCT-ND 98 -60 44 | TISP4C220H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C220H3BJR-S 
250 190 TISP4C250H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C250H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C250H3BJR-S 
290 220 TISP4C290H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C290H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C290H3BJR-S Ly 
350 275 TISP4C350H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C350H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C350H3BJR-S 
395 320 TISP4C395H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C395H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C395H3BJR-S 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1978 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Integrated Complementary Buffered-Gate SCRS 
for Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection 


High Performance Protection for SLICs with +ve and -ve battery supplies 


Features: 


¢ Wide -110V to 110V Programming Range 


* Low 5mA maximum Gate Triggering Current 
* Dynamic Protection Performance Specified for International Surge Waveshapes 


* 8-SOIC Package 


Applications Include: 
¢ Wireless Local Loop 
* Access Equipment 

¢ Regenerated POTS 
* VOIP Applications 


Tip or Ring Line 


NC 


V Git 


1Ground 


(BAT) 
G2c 


1Ground 


(BAT) 


+V, 
Ring or Tip Linec 


INC 


Protection Voltage VpRM Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Bourns 
V (Bo) (V) Ve1  VG2_ | PartNo. 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
-110 ~ 110 -120 120 TISP9110LDMR-SCT-ND 2.44 1.65 1.28 TISP9110LDMR-STR-ND 1050.00/M TISP9110LDMR-S 


Complementary Buffered-Gate SCRS for 
Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection 


bs ROHS 


TISP8210MD BUFFERED P-GATE SCR DUAL: Negative Overvoltage Protector: * Wide 0 to -110V_ TISP8211MD BUFFERED N-GATE SCR DUAL: Positive Overvoltage Protector: * Wide 0 to 110V 
Programming Range *Low +5mA Maximum Gate Triggering Current * High -150mA Minimum Holding Programming Range * Low -5mA Maximum Gate Triggering Current * +20mA Minimum Holding Current 


Current Package: 8-SOIC 
Protection Voltage Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Bourns 
Fig. V (Bo) Y) VprM Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,500 Part No. 
1 0~-110 -120 TISP8210MDR-SCT-ND 1.75 4.11 83 TISP8210MDR-STR-ND 656.00/M TISP8210MDR-S 
2 0 ~ 110 120 TISP8211MDR-SCT-ND 1.75 1.11 83 TISP8211MDR-STR-ND 656.00/M TISP8211MDR-S 


Forward-Conducting P-Gate Thyristors 
Programmable Overvoltage Protectors 


Gate Goo 


Tip KicG 


NCc4 
Ring K2c4 
D(Small Outline) 


Tip 


Ground 
Ground 


Ring 


DUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS: 
* TISP61089 Gated Protector Series: Dual Voltage-Tracking Protectors: * ‘61089 for Battery Voltages to: -75V * ‘61089A for Battery Voltages to: -100V »* Low Gate Triggering Current: <6mA * High Holding Current: >150mA 
* TISP61089B High Voltage Ringing SLIC Protector: Dual Voltage-Programmable Protectors: * Supports Battery Voltages Down to: -155V * Low Gate Triggering Current: <6mA Maximum ¢ High Holding Current: >150mA 
Minimum 
* TISP61089HDM Overvoltage Protector: Dual Voltage-Programmable SLIC Protector: * Supports Battery Voltages Down to -155V *Low Gate Triggering Current: <15mA Maximum » High Holding Current: >150mA 
Minimum 
QUAD FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS 
¢ TISP6NTP2A Programmable Protector: Independent Overvoltage Protection for Two SLICs in Short Loop Applications: * Wide 0 ~ -90V Programming Range * Low 5mA Maximum Gate Triggering Current * High 150mA 
Minimum (85°C) Holding Current * Specified 1.2/50 and 0.5/700 Limiting Voltage » Full -40°C ~ 80°C Temperature Range 
* TISP6NTP2C High Voltage Ringing SLIC Protector: Independent Tracking Overvoltage Protection for Two SLICs: * Dual Voltage-Programmable Protectors * Supports Battery Voltages Down to -155V * Low 5mA Maximum 
Gate Triggering Current * High 150mA Minimum (70°C) Holding Current * Specified 2/10 Limiting Voltage * Small Outline Surface Mount Package * Full 0°C ~ 70°C Temperature Range 


ow 


Protection Voltage Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 

Fig. V(BO) (V) VpRM Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

0 ~ -85 -100 TISP61089DR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089DR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089DR-S 
1A 0 ~ -120 -120 TISP61089ADR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089ADR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089ADR-S 

0 ~ -155 -170 TISP61089HDMR-SCT-ND 3.45 2.30 1.88 | TISP61089HDMR-STR-ND 2,000 1581.00/M TISP61089HDMR-S 
1B 0 ~-170 -170 TISP61089BDR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089BDR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089BDR-S 
1c 0 ~ -90 -100 TISP6NTP2ADR-SCT-ND 2.04 1.32 1.04 | TISP6NTP2ADR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2ADR-S 

0~-170 -170 TISP6NTP2CDR-SCT-ND 2.04 1.32 1.02 | TISP6NTP2CDR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2CDR-S 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 1979 


ON Semiconductor™ 


Surface Mount 


ON Semiconductor's standard TVS comprise the largest inventoried line in the industry. Continuous 
development of improved manufacturing techniques have resulted in computerized diffusion and test, as well 
as critical process controls learned from surface-sensitive MOS fabrication. The resulting higher yields have 
lowered the factory costs. 

Specifications: SOT-23: « Allows either two separate unidirectional configurations or a single bidirectional 
configuration * Maximum clamping voltage @ peak pulse current * Flammability rating UL 94V-O 


Transient Voltage Suppressors 


Digi@Reel” 


POWERMITE®: « Peak power: 200W @ 1ms * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low 
leakage » Response time is typically < 1ns «Integral heat sink/locking tabs ¢ Full metallic bottom 
eliminates flux entrapment * Cathode indicated by polarity band »* Pb-Free package SMA: « Peak power: 
400W @1ms Response time is typically <1ns Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer 
molded, thermosetting plastic case ¢ Finish: Corrosion resistant finish, easily solderable * Maximum case 
temperature for soldering purposes: 260°C for 10 seconds 


Dimensions in mm 


POWERMITE® SOD-123FL 
Cathode 
Cathode 
2.90 —-| 
3.80 —+| 
VRWM Cut Tape 
Breakdown Voltage VaR Min. | IR @VRwm | Digi-Key Pricing Tape and Reel 
Package Watts Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
24 5.32 5.6 5.88 3 5 MMBZ5V6ALT1GOSCT-ND® 1.60 10.40 18.00 | MMBZ5V6ALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
24 5.89 6.2 6.51 3 0.5 MMBZ6V2ALT1GOSCT-ND® 1.60 10.40 18.00 | MMBZ6V2ALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
24 6.46 6.8 714 4.5 0.5 MMBZ6V8ALT1GOSCT-ND® 1.60 10.40 18.00 | MMBZ6V8ALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
40 14.25 15 15.75 12 0.05 MMBZ15VALT1GOSCT-ND@ 1.60 10.40 18.00 | MMBZ15VALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
SOT-23 40 14.3 15 15.8 12.8 0.1 MMBZ15VDLT1GOSCT-ND® 1.60 10.40 18.00 | MMBZ15VDLT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
40 17.10 18 18.90 14.5 50 MMBZ18VALT1GOSCT-ND® 1.60 10.40 18.00 | MMBZ18VALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
40 19.00 20 21.00 17 0.05 MMBZ20VALT1GOSCT-ND@ 1.60 10.40 18.00 | MMBZ20VALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
40 25.65 27 28.35 22 0.05 MMBZ27VCLT1GOSCT-ND® 1.60 10.40 18.00 | MMBZ27VCLT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
40 31.35 33 34.65 26 0.05 MMBZ33VALT1GOSCT-ND@ 1.60 10.40 18.00 | MMBZ33VALT1GOSTR-ND® 3,000 38.00/M 
POWEAMITE 200 6.4 6.7 70 5 800 1PMT5.0AT1GOSCT-ND® 4.00 28.80 54.00 1PMT5.0AT1GOSTR-ND® 3,000 136.00/M 
200 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT1GOSCT-ND@ 4.00 28.80 54.00 1PMT12AT1GOSTR-ND® 3,000 136.00/M 
SOD-123FL 200 36.7 38.7 40.6 33 1.0 SMF33AT1GOSCT-ND® 3.60 27.00 54.00 | SMF33AT1GOSTR-ND® 3,000 135.00/M 
Uni-Directional 
400 6.4 6.7 70 5 400 1SMA5.0AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMA5.0AT3GOSTR-ND® 5,000 94.00/M 
SMA 400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT30SCT-ND 767 5751 122.48 1SMA33AT30STR-ND 5,000 216.00/M 
400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMA33AT3GOSTR-ND® 5,000 94.00/M 
SMB 600 12.4 13.05 13.7 11.1 5 P6SMB13AT3GOSCT-ND@ 3.00 21.60 40.50 P6SMB13AT3GOSTR-ND® 2,500 102.00/M 
600 31.4 33.05 34.7 28.2 5 P6SMB33AT3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 P6SMB33AT3GOSTR-ND® 2,500 102.00/M 
Bi-Directional — RoHS Compliant 
400 11.4 11.69 12.27 10 2.5 1SMA10CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMA10CAT3GOSTR-ND 5,000 102.00/M 
SMA 400 16.7 1758 18.46 15 2.5 1SMA15CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMA15CAT3GOSTR-ND. 5,000 102.00/M 
400 36.7 38.63 40.56 33 2.5 1SMA33CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMA33CAT3GOSTR-ND 5,000 102.00/M 


@ RoHS Compliant 


Axial 


Digi@Reel’ 
Specifications: 


Mini-MOSORB™: ¢ Working Peak Reverse Voltage Range — 5V ~ 170V * Peak Power 
— 500 Watts @ 1ms *Low Leakage < 1A above 8.5V * Response Time is Typically < 
ins Surmetic™: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms *Low Leakage <5yA above 10V 
* Response Time is Typically <5yA 1ns 


Dimensions in mm 


Mini-MOSORB™ 


Surmetic™ 


Mechanical Characteristics: 


¢ Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Polarity: Cathode indicated by 
polarity band * Mounting Position: Any 


Breakdown Voltage VRWM IR @ 
VBR Minimum VRWM Digi-Key Pricing Tape and Reelt 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (HA) Part No. it 10 100 250 Qty. Pricing 
Uni-Directional 

6.4 6.7 7 5 600 SA5.0ARLGOSCT-ND 50 3.85 2772 51.98 5,000 123.00/M 

Mini-MOSORB™| 500 
26.7 28.1 29.5 24 1 SA24AGOS-ND 50 3.85 2772 51.98 = = 
6.45 6.8 714 5.8 1000 P6KE6.8AGOS-ND AT 3.60 25.92 48.60 = = 
6.45 6.8 714 5.8 1000 P6KE6.8ARLGOSCT-ND A7 3.60 25.92 48.60 4,000 122.00/M 

Surmetic™ 600 
171 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLGOSCT-ND _ 3.60 25.92 48.60 4,000 122.00/M 
371 39 4 33.3 5 P6KE39AGOS-ND A7 3.60 25.92 48.60 _ — 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1980 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sf i Transient Voltage Suppressors 


Transil™ Series Dimensions in mm 


Fig. 1 — DO-201, R6 Fig. 2— DO-15 ig. Fig. 6 — SOT-23 
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Fig. 10 — SOT-665 Fig. 12 — SOI 
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ion 


Py Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
1 1500 380 400 420 342 497-2909-1-ND@ 90 7.00 60.00 497-2909-3-ND@t 600 300.00 | 1.5KE400CA 
§3.2 _— _ 478 497-4188-1-ND® 42 3.30 22.80 497-4188-2-ND@ 6,000 114.00/M | BZW04-48RL 
2 600 44.7 47 49.4 40.2 497-4288-1-ND® 60 4.68 32.30 497-4288-2-ND® 6,000 136.00/M | P6KE47CARL 
143 150 158 128 497-4285-1-ND® 56 4.10 33.00 497-4285-2-ND® 6,000 185.00/M | P6KE150CARL 
237 250 263 213 497-4619-1-ND® 56 4.10 33.00 497-4619-2-ND® 6,000 185.00/M | P6KE250CARL 
13.3 _ — 12 497-2996-1-ND® 62 451 36.30 497-2996-2-ND® 5,000 203.50/M | SMAJ12CA-TR 
16.7 _ — 15 497-2997-1-ND® 56 4.10 33.00 497-2997-2-ND® 5,000 185.00/M | SMAJ15CA-TR 
400 31.1 _ — 28 497-4620-1-ND® 62 451 36.30 497-4620-2-ND® 5,000 203.50/M | SMAJ28CA-TR 
36.7 _ =— 33 497-2998-1-ND® 56 4.10 33.00 497-2998-2-ND® 5,000 185.00/M | SMAJ33CA-TR 
44.4 = = 40 497-3718-1-ND® 60 4.68 32.30 497-3718-2-ND® 5,000 161.50/M | SMAJ40CA-TR 
778 — _ 70 497-4291-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-4291-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMAJ70CA-TR 
64 6.74 7.07 5 497-5939-1-ND®@ 56 4.10 33.00 497-5939-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J5.0CA-TR 
67 7.05 741 6 497-5943-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-5943-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMA6J6.0CA-TR 
7.2 7.58 7.96 6.5 497-5945-1-ND®@ 56 4.10 33.00 497-5945-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J6.5CA-TR 
9.4 9.9 10.4 8.5 497-5949-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-5949-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMA6J8.5CA-TR 
114 11.7 12.3 10 497-5916-1-ND® 56 4.10 33.00 _ — — | SMAJ10CA-TR 
3 13.3 14.0 14.7 12 497-5918-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5918-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J12CA-TR 
14.4 15.2 15.9 13 497-5920-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5920-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J13CA-TR 
600 16.7 17.6 18.5 15 497-5922-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5922-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J15CA-TR 
20.0 21.1 22.1 18 497-5924-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5924-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J18CA-TR 
22.2 23.4 24.5 20 497-5926-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5926-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J20CA-TR 
26.7 28.1 29.5 24 497-5928-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5928-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J24CA-TR 
28.9 30.4 31.9 26 497-5930-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-5930-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J26CA-TR 
36.7 38.6 40.6 33 497-5933-1-ND®@ 56 4.10 33.00 497-5933-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMA6J33CA-TR 
44.4 46.7 49.1 40 497-5935-1-ND® 56 4.10 33.00 497-5935-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMA6J40CA-TR 
53.3 56.1 58.9 48 497-5937-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-5937-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMA6J48CA-TR 
64.4 67.8 71.2 58 497-5941-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-5941-2-ND® 5,000 185.00/M | SMA6J58CA-TR 
778 81.9 86.0 70 497-5947-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-5947-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMA6J70CA-TR 
24.4 _— _ 22 497-5725-1-ND@ 50 3.69 29.70 497-5725-2-ND@ 2,500 166.50/M | SMBJ22CA-TR 
_— _— 35 22 497-3719-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 497-3719-2-ND@ 2,500 432.00/M | SMP100-LC-25 
_ =_ 15 6 497-3721-1-ND® 1.63 12.92 110.20 497-3721-2-ND® 2,500 665.00/M | SMP75-8 
— — 15 6 497-3720-1-ND® 1.51 11.90 101.50 497-3720-2-ND® 2,500 466.00/M | SMP100-LC-8 
= = 133 90 497-3722-1-ND 95 7.35 63.00 497-3722-2-ND 2,500 299.26/M | SMTPA100 
4 600 — _ 240 162 497-3723-1-ND 86 6.65 57.00 497-3723-2-ND 2,500 342.00/M | SMTPA180 
_ — 360 243 497-3724-1-ND® 99 7.70 66.00 497-3724-2-ND® 2,500 396.00/M | SMTPA270 
6.45 6.8 7.14 5.8 497-2995-1-ND® 62 451 36.30 497-2995-2-ND® 2,500 203.50/M | SM6T6V8CA 
14.3 15 15.8 12.8 497-2994-1-ND@ 62 4.51 36.30 497-2994-2-ND@ 2,500 203.50/M | SM6T15CA 
171 18 18.9 15.3 497-3717-1-ND@ 62 4.51 36.30 497-3717-2-ND@ 2,500 203.50/M | SM6T18CA 
20.9 22 23.1 18.8 497-3507-1-ND@ 90 7.00 60.00 497-3507-2-ND@ 2,500 360.00/M | SM6T22CA 
5 1500 20 _— _ 18 497-4295-1-ND@ 90 7.00 60.00 497-4295-2-ND@ 2,500 360.00/M | SMCJ18CA-TR 
7A 300 6.51 _ _ 5.0 497-3407-1-ND@ 2.77 21.78 184.80 497-3407-2-ND@ 2,500 1056.00/M | ITA6V1U1RL 
7B 150 25 _— 30 24 497-2488-1-ND® 1.42 11.22 95.70 497-2488-2-ND@ 2,500 577.50/M | ESDA25B1RL 
6.5 _ _ 5.0 497-3408-1-ND 2.77 21.78 184.80 497-3408-2-ND 2,500 1056.00/M | ITA6V5B1RL 
7c 300 18 _ _ 15 497-3405-1-ND 2.77 21.78 184.80 497-3405-2-ND 2,500 858.00/M | ITA18B1RL 
25 _ _ 24 497-2686-5-ND@+ 2.77 21.78 184.80 _ _ —| ITA25B1 
25 _ - 24 497-3406-1-ND® 2.77 21.78 184.80 497-3406-2-ND@ 2,500 1056.00/M | ITA25B1RL 
8A 50 14.2 _ 18 12 497-3784-1-ND@ 68 5.25 45.00 497-3784-2-ND@ 5,000 270.00/M | ESDA14V2-4BF2 
9 80 6.1 _ 8 3.0 497-4643-1-ND@ 67 4.92 39.60 497-4643-2-ND@ 3,000 222.00/M | ESDA6V1-4BC6 
10B 50 14.2 — 18 12 497-5541-1-ND®@ 2.64 22.00 184.80 _ — — | ESDALC14V2-2BP5 
100 6.1 _— 8.0 3 497-6291-1-ND@ 73 5.33 42.90 497-6291-2-ND@ 3,000 240.50/M | ESDALC6V1-1BT2 
100 _ 641 _ 3 497-6292-1-ND@ 73 5.33 42.90 497-6292-2-ND@ 3,000 240.50/M | ESDAVLC6V1-1BM2 
128 100 _— 641 _ 3 497-6293-1-ND@ 73 5.33 42.90 497-6293-2-ND@ 3,000 240.50/M | ESDAVLC6V1-1BT2 
140 _ 64 _ _ 497-5543-1-ND® 73 5.33 42.90 497-5543-2-ND@ 3,000 240.50/M | ESDALC6V1-1BM2 
@ RoHS Compliant + Tape and Box + Tube (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ky Transient Voltage Suppressors (con) 


Transil™ Series (Cont.) 


Digi@Reel” 


Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | Vam (V) Part No. ‘ 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Uni-Directional 
1 1500 6.45 6.8 7.14 5.8 497-3751-1-ND@ 19 6.13 52.50 497-3751-3-ND@t 600 262.50 | 1.5KE6V8A 
209 220 231 188 497-4611-1-ND@ 23 §.33 42.90 497-4611-2-ND@ 1,900 273.00/M | 1.5KE220ARL. 
1 5000 16.6 — _ 15 497-4189-1-ND@ 2.94 23.10 196.00 497-4189-2-ND@ 1,000 1225.00 | BZW50-15RL 
200 _— _- 180 497-4612-1-ND@ 3.36 26.40 224.00 497-4612-2-ND@ 1,000 1400.00 | BZW50-180RL 
9 600 31.4 33 24.7 28.2 497-4287-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-4287-2-ND@ 6,000 185.00/M | P6KE33ARL 
237 250 263 213 497-4286-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-4286-2-ND@ 6,000 185.00/M | P6KE250ARL 
6.4 — _ 5.0 497-2999-1-ND@ 60 4.68 32.30 497-2999-2-ND® 5,000 161.50/M | SMAJ5.0A-TR 
400 47.8 _— _ 43 497-4290-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-4290-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMAJ43A-TR 
64.4 _ - 58 497-3508-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3508-2-ND® 5,000 185.00/M | SMAJ58A-TR 
11 _ - 100 497-4289-1-ND@ 56 4.10 33.00 497-4289-2-ND@ 5,000 185.00/M | SMAJ100A-TR 
6.4 6.74 7.07 § 497-5938-1-ND® 53 3.90 31.35 _ _— — | SMA6J5.0A-TR 
6.7 7.05 741 6 497-5942-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5942-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J6.0A-TR 
7.2 7.58 7.96 6.5 497-5944-1-ND®@ 53 3.90 31.35 497-5944-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J6.5A-TR 
9.4 9.9 10.4 8.5 497-5948-1-ND®@ 53 3.90 31.35 497-5948-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J8.5A-TR 
its 11.7 12.3 10 497-5915-1-ND®@ 53 3.90 31.35 497-5915-2-ND® 5,000 175.75/M | SMA6J10A-TR 
13.3 14.0 14.7 12 497-5917-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5917-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J12A-TR 
3 14.4 15.2 15.9 13 497-5919-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5919-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J13A-TR 
16.7 17.6 18.5 15 497-5921-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5921-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J15A-TR 
600 20.0 211 22.1 18 497-5923-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5923-2-ND® 5,000 175.75/M | SMA6J18A-TR 
26.7 28.1 29.5 24 497-5927-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5927-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J24A-TR 
28.9 30.4 31.9 26 497-5929-1-ND® 53 3.90 31.35 497-5929-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J26A-TR 
31.1 32.7 34.4 28 497-5931-1-ND@ 53 3.90 31.35 _ _ — | SMA6J28A-TR 
36.7 38.6 40.6 33 497-5932-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5932-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J33A-TR 
44.4 46.7 49.1 40 497-5934-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5934-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J40A-TR 
53.3 56.1 58.9 48 497-5936-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5936-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J48A-TR 
64.4 67.8 71.2 58 497-5940-1-ND® 53 3.90 31.35 497-5940-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J58A-TR 
778 81.9 86.0 70 497-5946-1-ND@ 53 3.90 31.35 497-5946-2-ND@ 5,000 175.75/M | SMA6J70A-TR 
4 600 28.5 30 31.5 25.6 497-3506-1-ND 86 6.65 57.00 497-3506-2-ND 2,500 342.00/M | SM6HT30A 
6.7 _ _ 6.0 497-4296-1-ND® 90 7.00 60.00 497-4296-2-ND® 2,500 360.00/M | SMCJ6.0A-TR 
5 1500 11.4 12 12.6 10.2 497-3715-1-ND 1.29 10.20 87.00 497-3715-2-ND 2,500 525.00/M | SM15T12A 
37.1 39 41.0 33.3 497-3716-1-ND® 95 7.35 63.00 497-3716-2-ND® 2,500 378.00/M | SM15T39A 
6 300 61 — 72 §.25 497-2930-1-ND® 62 451 36.30 497-2930-2-ND® 3,000 203.50/M | ESDA6V1L 
25 _ 30 24 497-4642-1-ND® 56 4.10 33.00 497-4642-2-ND® 3,000 185.00/M | ESDA25L 
7A 200 61 — 12: 5.0 497-3403-5-ND@+ 1.42 11.22 95.70 = = — | ESDA6V1U1 
61 _— 72 5.0 497-3711-1-ND® 1.20 9.52 81.20 497-3711-2-ND® 2,500 490.00/M | ESDA6V1U1RL. 
8B 25 64 = 72 3.0 497-6008-1-ND@ 50 3.69 29.70 497-6008-2-ND@ 5,000 166.50/M | ESDALCEV1C2 
10A 30 6.1 _ 7.2 3.0 497-3785-1-ND@ 67 4.92 39.60 497-3785-2-ND® 3,000 222.00/M | ESDALC6V1P5 
a 30 61 _— 7.2 3.0 497-3404-1-ND®@ 55 4.02 32.34 497-3404-2-ND@ 3,000 181.30/M | ESDALC6V1P6 
12A 50 6.1 _ 7.2 3.0 497-5238-1-ND®@ 48 3.80 26.22 497-5238-2-ND® 3,000 131.10/M | ESDALC6V1-1M2 
13 30 61 _— 7.2 5.0 497-5563-1-ND® 56 4.40 30.40 497-5563-2-ND® 3,000 152.00/M | ESDALC6V1M3 
14A 30 61 _ 12: 3.0 497-5564-1-ND® 13 5.33 42.90 = = — | ESDALC6V1M6 
448 30 61 _— 7.2 3.0 497-5779-1-ND® 73 5.33 42.90 497-5779-2-ND® 3,000 240.50/M | ESDA6V1-5M6 
61 — 72 3.0 497-5780-1-ND® 78 5.74 46.20 497-5780-2-ND® 3,000 259.00/M | ESDALC6V1-5M6 
RoHS Compliant Tape and Box 4 Tube 
Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package 
VBR @ IR Inm @ VRu Dynamic Vgo Cut Tape Tape and Reel 
Maximum Maximum Maximum Ipp @ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics 
(Vv) (uA) (WA) (Vv) (v) 10/1000s Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
35 5 2 32 55 100 497-4093-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4093-2-ND® 432.00/M SMP100LC-35 
65 5 2 55 85 100 497-4096-1-ND® 1.12 8.84 75.40 497-4096-2-ND® 455.00/M SMP100LC-65 
90 5 2 81 120 100 497-4097-1-ND@ 1.12 8.84 75.40 497-4097-2-ND® 455.00/M SMP100LC-90 
120 § 2 108 155 100 497-4087-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4087-2-ND®@ 432.00/M SMP100LC-120 
140 5 2 120 185 100 497-4088-1-ND 1.08 8.40 72.00 497-4088-2-ND 342.00/M SMP100LC-140 
160 5 2 144 205 100 497-4089-1-ND 1.08 8.40 72.00 497-4089-2-ND 432.00/M SMP100LC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4090-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4090-2-ND® 432.00/M SMP100LC-200 
230 6 2 207 295 100 497-4091-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 497-4091-2-ND® 432.00/M SMP100LC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4092-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4092-2-ND® 432.00/M SMP100LC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4297-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4297-2-ND®@ 432.00/M SMP100LC-320 
360 5 2 325 460 100 497-4094-1-ND 1.08 8.40 72.00 497-4094-2-ND 432.00/M SMP100LC-360 
400 5 2 360 540 100 497-4095-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4095-2-ND® 432.00/M SMP100LC-400 
160 5 2 144 205 100 497-4298-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 497-4298-2-ND® 432.00/M SMP100MC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4299-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4299-2-ND®@ 432.00/M SMP100MC-200 
230 5 2 207 295 100 497-4300-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4300-2-ND® 342.00/M SMP100MC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4301-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 497-4301-2-ND® 432.00/M SMP100MC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4999-1-ND® 1.08 8.50 72.50 497-4999-2-ND®@ 437.50/M SMP100MC-320 
360 5 2 325 460 100 497-5000-1-ND® 1.08 8.50 72.50 497-5000-2-ND® 332.50/M SMP100MC-360 
400 5 2 360 540 100 497-5001-1-ND® 90 7.00 60.00 497-5001-2-ND® 360.00/M SMP100MC-400 
120 5 2 108 155 80 497-4783-1-ND® 79 6.34 47.52 = _ SMP80MC-120 
140 5 2 126 180 80 497-4782-1-ND@ 719 6.16 52.80 497-4782-2-ND® 316.80/M SMP80MC-140 
160 5 2 144 205 80 497-4766-1-ND® 79 6.34 47.52 _ _ SMP80MC-160 
200 5 2 180 255 80 497-4781-1-ND@ 19 6.16 52.80 497-4781-2-ND® 316.80/M SMP80MC-200 
230 5 2 207 295 80 497-4780-1-ND® 79 6.34 47.52 497-4780-2-ND® 250.80/M SMP80MC-230 
270 5 2 243 345 80 497-4302-1-ND® 1.08 8.40 72.00 497-4302-2-ND® 432.00/M SMP80MC-270 


RoHS Compliant 
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Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ky Transient Voltage Suppressors (cont, Digi@2Reet” 


General Purpose Transient Voltage Suppressors 


Ver @ Ip Inm @ Vam Voi @ Ipp Cut Tape 
Pw Minimum Maximum 10/1000ps Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package (W) (V) (mA) (WA) (V) (V) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3145-1-ND® 90 7.00 60.00 497-3145-2-ND@ 2,500 360.00/M SMBJ5.0CA-TR 
7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3146-1-ND 90 7.00 60.00 497-3146-2-ND 2,500 285.00/M SMBJ6.5CA-TR 
SMB 600 141 1 5 10 17 37 497-3000-1-ND® 90 7.00 60.00 497-3000-2-ND@ 2,500 360.00/M SMBJ10CA-TR 
13.3 1 5 12 19.9 31 497-3002-1-ND® 60 4.68 32.30 497-3002-2-ND@ 2,500 161.50/M SMBJ12CA-TR 
16.7 1 1 16 24.4 25.1 497-3004-1-ND® 60 4.68 32.30 497-3004-2-ND@ 2,500 161.50/M SMBJ15CA-TR 
26.7 1 1 24 38.9 16 497-3141-1-ND 60 4.68 32.30 497-3141-2-ND 2,500 144.50/M SMBJ24CA-TR 
33.3 1 1 30 48.4 13 497-3142-1-ND® 53 3.90 31.35 497-3142-2-ND@ 2,500 175.76/M SMBJ30CA-TR 
SMB 600 36.7 1 1 33 53.3 11.8 497-3005-1-ND 60 4.68 32.30 497-3005-2-ND 2,500 161.50/M SMBJ33CA-TR 
64.4 1 1 58 93.6 6.7 497-3143-1-ND® 60 4.68 32.30 497-3143-2-ND@ 2,500 161.50/M SMBJ58CA-TR 
77.8 1 1 70 113 5.5 497-3770-1-ND® 56 4.10 33.00 = = - SMBJ70CA-TR 
Uni-Directional 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4990-1-ND® 62 4.51 36.30 497-4990-3-ND@t+ 600 178.20 LNBTVS3-220 
DO-201 1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4992-1-ND® 72 5.60 48.00 497-4992-3-ND@t 600 240.00 LNBTVS4-220 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4994-1-ND® 90 7.00 60.00 497-4994-3-ND@t 600 300.00 LNBTVS4-221 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3144-1-ND® 60 4.68 32.30 497-3144-2-ND@ 2,500 161.50/M SMBJ5.0A-TR 
6.7 10 800 6.0 10.3 61 497-3006-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3006-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ6.0A-TR 
SMB 600 7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3007-1-ND 56 4.10 33.00 497-3007-2-ND 2,500 185.00/M SMBJ6.5A-TR 
13.3 1 5 12 19.9 31 497-3001-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3001-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ12A-TR 
16.7 1 1 15 24.4 25.1 497-3003-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3003-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ15A-TR 
17.8 1 1 16 26 23.1 497-4293-1-ND® 56 4.10 33.00 497-4293-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ16A-TR 
20 1 1 18 29.2 21.5 497-3139-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3139-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ18A-TR 
suB 600 26.7 1 1 24 38.9 16 497-3140-1-ND® 56 4.10 33.00 497-3140-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ24A-TR 
778 1 1 70 113 55 497-4294-1-ND® 56 4.10 33.00 = _— _ SMBJ70A-TR 
171 1 1 154 246 24 497-4292-1-ND® 56 4.10 33.00 497-4292-2-ND@ 2,500 185.00/M SMBJ154A-TR 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4991-1-ND® 78 5.74 46.20 = _ = LNBTVS3-220U 
1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4993-1-ND® 72 5.60 48.00 497-4993-2-ND@ 2,500 288.00/M LNBTVS4-220S 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4995-1-ND® 99 7.70 66.00 497-4995-2-ND@ 2,500 396.00/M LNBTVS4-221S 
SMC 3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4996-1-ND® 1.12 8.84 75.40 497-4996-2-ND® 2,500 455.00/M LNBTVS4-222S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4997-1-ND® 1.08 8.50 72.50 497-4997-2-ND@ 2,500 437.50/M LNBTVS6-220S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4998-1-ND® 1.29 10.20 87.00 497-4998-2-ND@ 2,500 525.00/M LNBTVS6-221S 


@ RoHS Compliant + Tape and Box 


Application Specific TVS 


Fig. 1 — 8-SOIC 


Fig. 3 — SOT23-6L Fig. 5 — D2PAK 
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Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. | Package Description Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
1A 8-SOIC Programmable TVS for SLIC Protection 497-3781-1-ND® 1.20 96 82 497-3781-2-ND® 2,500 490.00/M | LCP1521SRL 
Programmable TVS for SLIC Protection 497-6010-1-ND@ 1.33 1.06 90 497-6010-2-ND® 2,500 542.50/M_| LCP1531RL 
1B 8-SOIC Overvoltage and Overcurrent Protection for Telecom Line 497-3780-1-ND 2.86 2.25 1.91 497-3780-2-ND 2,500 884.00/M LCP3121RL 
2 _|8-SOIC Wide | Protection IC for Ringing SLICS 497-2558-5-ND@+ 3.90 3.20 2.70 = = —_|_LCP02-150B1 
3a | SOT23-6L Ultra Low Capacitance ESD Protection 497-5237-1-ND@ 1.04 81 69 497-5237-2-ND® 3,000 414.00/M | DVIULC6-4SC6 
Ultra Large Bandwidth ESD Protection 497-5239-1-ND@ 1.94 1.53 1.31 497-5239-2-ND® 3,000 787.50/M_| HDMIULC6-4SC6 
3B | SOT23-6L Very Low Capacitance ESD Protection 497-5235-1-ND® 1.08 85 13 497-5235-2-ND® 3,000 437.50/M_| USBLC6-2SC6 
4 DO-15 TVS 160V/700V 497-3138-1-ND @ 90 70 60 497-3138-3-ND@t 1,000 400.00 | PKC-136 
5 D2PAK Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2554-5-ND@t 3.78 2.97 2.52 _ = —_| RBO40-40G 
6 T0220-AB Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2550-5-ND@+ 2.25 1.88 1.58 - - —_| RBO40-40T 
7 DO-216AA Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-3509-1-ND® 1.08 85 13 497-3509-2-ND® 12,000 312.50/M_| SMTY18AM 
8 SOT-666 ESD Protection for High Speed Interface 497-5544-1-ND@ 1.08 85 13 _— - —_| DSILC6-4P6 
9 Flip-Chip ESD Protection for High Speed Interface 497-6116-1-ND® 1.08 85 13 497-6116-2-ND® 5,000 437.50/M_| DSILC6-4F2 
10A | SOT23-5L Secondary Protection for DSL Lines 497-5538-1-ND® 1.08 85 13 497-5538-2-ND® 3,000 437.50/M_| DSLO1-008SC5 
10B | SOT23-5L Secondary Protection for DSL Lines 497-6160-1-ND@ 1.08 85 73 497-6160-2-ND® 3,000 437.50/M_| DSLO1-016SC5 
11 SMA Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-5539-1-ND® 72 56 AB 497-5539-2-ND® 5,000 288.00/M | SMTY5.0A 
Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-5540-1-ND® 81 63 54 497-5540-2-ND® 5,000 324.00/M | SMTY12A 


@ RoHS Compliant +AmmoPack + Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1983 


ON Semiconductor™ 


Transient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


600 Watt SMB Surface Mount TVS r}— 859 — 
Specification Features: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms » Low Leakage < 5A above 10V * Response Vou ea pe? 7 
Time is Typically < ins t A = Et 3.81 
Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic » Finish: Corrosion resistant * Mounting 0.152 1.27 0.51 241 
Position: Any ¢ Bi-Directional: Polarity band will not be indicated * Uni-Directional: Cathode indicated by £ 
polarity band. 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
600 Watts, Bi-Directional — RoHS Compliant 
W141 11.69 12.27 10 5 1SMB10CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB10CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
13.3 14.00 14.7 12 5 1SMB12CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB12CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15CAT3GOSCT-ND 3.30 23.76 44.55 P6SMB15CAT3GOSTR-ND 112.00/M 
16.7 17.58 18.5 15 5 1SMB15CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB15CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
17.8 18.74 19.7 16 5 1SMB16CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB16CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
20.0 21.06 22.1 18 5 1SMB18CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB18CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
22.2 23.37 24.5 20 5 1SMB20CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB20CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
33.3 35.06 36.8 30 5 1SMB30CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB30CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT3GOSCT-ND 3.20 23.04 43.20 1SMB36CAT3GOSTR-ND 109.00/M 
600 Watts, Uni-Directional 
6.40 6.7 7.0 5.0 800 1SMB5.0AT3GOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 SMB5.0AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 P6SMB6.8AT3GOSCT-ND@ 3.00 21.60 40.50 P6SMB6.8AT3GOSTR-ND@ 102.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 800 1SMB6.0AT3GOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 1SMB6.0AT3GOSTR-ND@ 107.00/M 
7.22 7.6 7.98 6.5 500 1SMB6.5AT3GOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 1SMB6.5AT3GOSTR-ND@ 99.00/M 
7.78 8.19 8.6 7.0 500 1SMB7.0AT3GOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 1SMB7.0AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
9.44 9.92 10.4 8.5 10 1SMB8.5AT3GOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 1SMB8.5AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
WW 11.7 12.3 10 5 1SMB10AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB10AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB12AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15AT3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 P6SMB15AT3GOSTR-ND® 102.00/M 
14.4 15.15 15.9 13 5 1SMB13AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB13AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMB15AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB15AT3GOSTR-ND@ 99.00/M 
20.0 21.05 22.1 18 5 1SMB18AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB18AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
22.2 23.35 24.5 20 5 1SMB20AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB20AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
24.4 25.65 26.9 22 5 1SMB22AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB22AT3GOSTR-ND@ 99.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 P6SMB27AT3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 P6SMB27AT3GOSTR-ND@ 102.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMB24AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB24AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 P6SMB30AT3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 P6SMB30AT3GOSTR-ND® 102.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMB26AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB26AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMB28AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB28AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
33.3 35.05 36.8 30 5 1SMB30AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB30AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6SMB36AT3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 P6SMB36AT3GOSTR-ND@ 102.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMB33AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB33AT3GOSTR-ND@ 99.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 P6SMB39AT3GOSCT-ND® 3.00 21.60 40.50 P6SMB39AT3GOSTR-ND@ 102.00/M 
40.0 42.1 44.2 36 5 1SMB36AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB36AT3GOSTR-ND@ 99.00/M 
44.4 46.75 49.1 40 5 1SMB40AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB40AT3GOSTR-ND@ 99.00/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 = _ 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB43AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB51AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
64.4 67.8 71.2 58 5 1SMB58AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB58AT3GOSTR-ND® 99.00/M 
66.7 70.2 73.7 60 5 1SMB60AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 = _ 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT3GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 1SMB70AT3GOSTR-ND@® 99.00/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3GOSCT-ND® 3.10 22.32 41.85 1SMB85AT3GOSTR-ND® 105.00/M 
133 140 147 120 5 1SMB120AT3GOSCT-ND® 3.60 25.92 48.60 1SMB120AT3GOSTR-ND® 122.00/M 
152 160 168 136 5 P6SMB160AT30SCT-ND 3.66 27.42 54.84 = = 
189 199 209 170 5 1SMB170AT3GOSCT-ND® 3.60 25.92 48.60 1SMB170AT3GOSTR-ND® 122.00/M 
190 200 210 171 5 P6SMB200AT3GOSCT-ND® 3.60 25.92 48.60 P6SMB200AT3GOSTR-ND® 122.00/M 
@ RoHS Compliant 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


ON Semiconductor™ Transient Voltage Suppressors Sie 
0.152 } 241 teu 
F 
i-Dj ; Digi@pReel” 
1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional ee 
Specifications: * Peak Power — 1500W@1ms_ »* Low Leakage <5yA above 10V » Response time is typically <1 ns Mechanical Characteristics: * Case: Loto oath 
Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Polarity: Cathode indicated by molded polarity notch * Mounting Position: Any L11.27 0.51 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Minimum VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
6.4 6.7 7.0 5.0 1,000 1SMC5.0AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC5.0AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 1,000 1SMC6.0AT3GOSCT-ND@ 4.84 36.30 72.60 1SMC6.0AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 1SMC12AT3OSTR-ND 342.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC12AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMC15AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC15AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC18AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC24AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC26AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMC28AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC28AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC33AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
40 42.1 44.2 36 5 1SMC36AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC36AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMC51AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1SMC51AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1.5SMC6.8AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC6.8AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5SMC15AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC15AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
17.1 18 18.9 15.3 5 1.5SMC18AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC18AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
22.8 24 25.2 20.5 5 1.5SMC24AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC24AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5SMC27AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC27AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5SMC30AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC30AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5SMC33AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC33AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5SMC36AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC36AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
37.1 39 4 33.3 5 1.5SMC39AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC39AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT3GOSCT-ND® 4.84 36.30 72.60 1.5SMC43AT3GOSTR-ND® 182.00/M 
@ RoHS Compliant 
Dimensions in mm 
1500 Watt Mosorb™ TVS 
95.304 1.064 
Specifications: * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low leakage <5yA above 10V * Response time is typically < 1 ns F t 
Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer-model, thermosetting plastic ¢ Finish: All external surfaces are corrosion resistant and leads are readily solderable le 25.40 >| |e 25.40 +l 
¢ Maximum lead temperature for soldering purposes: 230°C, 1/16” from case for 10 seconds ° Polarity: Cathode indicated by polarity band * Mounting Position: Any 9.50 
Breakdown Voltage Vawm Ip @ Tape and Reel 
VBR Min. Vawm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. | Max. (Vv) (uA) Part No. al 10 100 250 Part No. 1,500 
1.5KE Series 
6.45 6.8 714 5.8 1,000 1.5KE6.8AGOS-ND® 67 5.32 39.90 79.80 = = 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5KE15AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = _ 
15.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = = 
17.1 18 18.9 15.3 5 1.5KE18AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = _ 
19 20 21 17.1 5 1.5KE20AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = — 
25.7 rag 28.4 23.1 5 1.5KE27AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AOS-ND 78 6.28 47.09 100.28 = _ 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = => 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5KE33AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL4GOSCT-ND@ = 5.32 39.90 79.80 1.5KE36ARL4GOSTR-ND® 213.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5KE39ARL4GOSCT-ND® _ 5.32 39.90 79.80 1.5KE39ARL4GOSTR-ND® 213.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5KE43AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = _ 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4GOSCT-ND@ = 5.32 39.90 79.80 1.5KE56ARL4GOSTR-ND® 213.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = _ 
64.6 68 71.4 58.1 5 1.5KE68AGOS-ND@ 67 5.32 39.90 79.80 = = 
190 200 210 171 5 1.5KE200AGOS-ND® 2.63 22.75 175.00 367.50 = _ 
JEDEC Series 
6.0 = = 5 300 1N6373RL4GOSCT-ND® _ 5.56 41.70 83.40 1N6373RL4GOSTR-ND® 222.00/M 
6.0 = = 5 300 ICTE-5RL4GOSCT-ND@ = 8.45 65.00 136.50 ICTE-SRL4GOSTR-ND® 377.00/M 
6.0 6.2 = 5 300 1N5908RL4GOSCT-ND® _ 5.56 41.70 83.40 1N5908RL4GOSTR-ND® 222.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1N6267ARL4GOSCT-ND® = 5.56 41.70 83.40 1N6267ARL4GOSTR-ND® 222.00/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = os 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = — 
12.4 13 13.7 11.1 5 1N6274AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = _— 
14.3 15 15.8 12.8 5 1N6275AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
17.1 18 18.9 15.3 5 1N6277AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
17.6 = = 15 2 1N6377GOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1N6281AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = a 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4GOSCT-ND® = 5.56 41.70 83.40 1N6282ARL4GOSTR-ND® 222.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1N6283AGOS-ND@ -70 5.56 41.70 83.40 = — 
34.2 36 37.8 30.8 5 1N6284AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
37.1 39 41 33.3 5 1N6285AGOS-ND@ -70 5.56 41.70 83.40 = a 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
44.7 47 49.4 40.2 5 1N6287AGOS-ND@ -70 5.56 41.70 83.40 = _ 
42.4 = _— 36 2 1N6380GOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4GOSCT-ND® _ 5.56 41.70 83.40 1N6288ARL4GOSTR-ND® 222.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290AGOS-ND® -70 5.56 41.70 83.40 = = 
86.5 91 95.5 77.8 5 1N6294ARL4GOSCT-ND® a 5.56 41.70 83.40 1N6294ARL4GOSTR-ND® 222.00/M 
95 100 105 85.5 5 1N6295AGOS-ND@ 1.31 11.38 87.50 183.75 = = 
@ RoHS Compliant 
ESD Fig. 1 — SOT-723 Fig. 2 — SOD-923 
Protection 
. ® 
Diodes Digi Reel 
VBR Vrwm Max. In @ Vawu Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package Min. (V) (uA) Part No. 1 10 100 Part No. Pricing 8,000 
5.0 3.3 1.0 ESD7C3.3DT5GOSCT-ND 48 3.30 22.88 ESD7C3.3DT5GOSTR-ND 79.00/M 
1 SOT-723 1 5.0 0.5 ESD7C5.0DT5GOSCT-ND 48 3.30 22.88 ESD7C5.0DT5GOSTR-ND 79.00/M 
5.4 5.0 1.0 ESD7L5.0DT5GOSCT-ND NEW! -90 7.20 54.00 ESD7L5.0DT5GOSTR-ND NEW! 270.00/M 
2A | SOD-923 5.0 5.0 1.0 ESD9B5.0ST5GOSCT-ND -50 2.97 19.31 ESD9B5.0ST5GOSTR-ND 59.00/M 
28 | sop-923 5.0 3.3 1.0 ESD9C3.3ST5GOSCT-ND 35 2.39 16.59 ESD9C3.3ST5GOSTR-ND 57.00/M 
11 5.0 0.5 ESD9C5.0ST5GOSCT-ND 35 2.39 16.59 ESD9C5.0ST5GOSTR-ND 57.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to1) 1985 


ON Semiconductor” Transient Voltage Suppressors (cont) 


ESD Tvs Dimensions in mm D 


Fig. 1 — SC-74 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOD-323 


Reel° 


|}~— 2.70 —+| 


q| 2 


Fig. 5 — SOT-23 


Breakdown Voltage VBR Vawn Min. | IR @ VRwM Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 

Fig. | Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 3,000 
5.32 5.6 5.88 3.0 2.0 MMOQASV6T1GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 MMOQASV6T1GOSTR-ND® 99.00/M 
1 6.0 = 7.2 5.0 20 SMS05T1GOSCT-ND® 3.75 27.00 50.63 SMS05T1GOSTR-ND® 128.00/M 
2 6.4 6.8 7.2 5.0 0.05 DF3A6.8FUT1GOSCT-ND@ 2.81 19.80 36.00 DF3A6.8FUT1GOSTR-ND® 81.00/M 
3A 6.2 _— 73 5.0 10 SD05T1GOSCT-ND® 3.30 22.88 41.25 SDO5T1GOSTR-ND® 88.00/M 
13.3 _ 15.75 12.0 1.0 SD12T1GOSCT-ND® 3.30 22.88 41.25 $D12T1GOSTR-ND@ 88.00/M 
3B 13.3 _ - 12.0 1.0 SD12CT1GOSCT-ND 3.50 25.20 47.25 $D12CT1GOSTR-ND 119.00/M 
§.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 NZL5V6AXV3T1GOSTR-ND® 80.00/M 
4 6.46 6.8 7.14 45 1.0 NZL6V8AXV3T1GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 NZL6V8AXV3T1GOSTR-ND® 80.00/M 
7.12 7S: 7.88 5.0 1.0 NZL7V5AXV3T1GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 NZL7VS5AXV3T1GOSTR-ND® 80.00/M 
5 6.2 _ 7.3 5.0 10 SMO05T1GOSCT-ND® 3.30 23.76 44.55 SM05T1GOSTR-ND® 112.00/M 
13.3 = 15.75 12.0 1.0 SM12T1GOSCT-ND® 3.30 23.76 44.55 $M12T1GOSTR-ND® 112.00/M 

@ RoHS Compliant 


iy 
VISHAY. Semiconductor ESD Protection Diodes 


Fig.9 NEW! Fig. 10 NEW! 
A. 
K 
VBR Vrwm IR@Vrwm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. Package Minimum Nominal Min. (V) Max. (uA) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Surface Mount ESD Protection Zener Diodes 
6.4 = 5 400 751-1426-1-ND 24 2.05 17.10 751-1426-2-ND 3,000 109.44/M | SMF5VOA-GS08 
7.22 _ 6.5 250 751-1436-1-ND 24 2.05 17.10 751-1436-2-ND 3,000 109.00/M | SMF6V5A-GS08 
W141 _ 10 2.5 751-1427-1-ND 24 2.05 17.10 751-1427-2-ND 3,000 109.00/M | SMF10A-GS08 
13.3 a 12 2.5 751-1437-1-ND 24 2.05 17.10 751-1437-2-ND 3,000 109.00/M | SMF12A-GS08 
1A SMF® 16.7 = 15 1 751-1431-1-ND 24 2.05 17.10 751-1431-2-ND 3,000 109.00/M_| SMF15A-GS08 
20 = 18 1 751-1439-1-ND 24 2.05 17.10 751-1439-2-ND 3,000 109.00/M | SMF18A-GS08 
26.7 = 24 1 751-1421-1-ND 24 2.05 17.10 751-1421-2-ND 3,000 109.44/M | SMF24A-GS08 
36.7 = 33 1 751-1422-1-ND 24 2.05 17.10 751-1422-2-ND 3,000 109.00/M | SMF33A-GS08 
40 = 36 1 751-1433-1-ND 24 2.05 17.10 751-1433-2-ND 3,000 109.00/M | SMF36A-GS08 
47.8 = 43 1 751-1432-1-ND 24 2.05 17.10 751-1432-2-ND 3,000 109.00/M_| SMF43A-GS08 
Bidirectional Asymmetrical (BiAs) Single Line ESD Protection Diodes 
6 6.8 5 0.1 751-1428-1-ND 18 1.51 12.60 751-1428-2-ND 8,000 71.00/M | VESD05A1B-02Z-GS08 
1A SOD-923 5 6 3.3 1 751-1458-1-ND NEW! 35 2.67 18.14 751-1458-2-ND NEW! 8,000 75.60/M_ | VESD03A1C-02Z-GS08 
13.5 14 12 0.1 751-1459-1-ND NEW! 48 3.38 22.18 751-1459-2-ND NEW! 8,000 85.68/M_| VESD12A1C-02Z-GS08 
1B SOD-923 7.3 = @ 0.1 751-1409-1-ND 14 1.22 10.13 751-1409-2-ND 8,000 57.00/M_| VCUT0714A-02Z-GS08 
Single-Line ESD Protection Diodes 
4 =. 3 20 751-1406-1-ND 15 1.32 11.03 751-1406-2-ND 3,000 71.00/M | VESD03-02V-GS08 
6.5 =e 5 0.1 751-1410-1-ND 15 1.32 11.03 751-1410-2-ND 3,000 71.00/M | VESD05-02V-GS08 
1A SOD-523 6 6.8 5 0.1 751-1407-1-ND muta 1.49 12.38 751-1407-2-ND 3,000 79.00/M | VESDO5A1B-02V-GS08 
6 6.8 5 1 751-1440-1-ND Puta 1.49 12.38 751-1440-2-ND 3,000 79.00/M | VESD05A1-02V-GS08 
9 = 8 0.1 751-1438-1-ND Bu 1.32 11.03 751-1438-2-ND 3,000 71.00/M_| VESD08-02V-GS08 
4 4.6 3.3 100 751-1397-1-ND 14 1.22 10.13 751-1397-2-ND 3,000 65.00/M | GSOT03-GS08 
2A SOT-23 6 6.8 5 10 751-1416-1-ND 14 1.22 10.13 751-1416-2-ND 3,000 65.00/M | GSOT05-GS08 
13.5 15 12 1 751-1393-1-ND 14 1.22 10.13 751-1393-2-ND 3,000 81.00/M | GSOT12-GS08 
16.5 18 15 1 751-1405-1-ND 14 1.22 10.13 751-1405-2-ND 3,000 65.00/M_| GSOT15-GS08 
4 4.6 3.3 100 751-1402-1-ND 24 2.03 16.88 751-1402-2-ND 3,000 108.00/M | GSOTO3-HT3-GS08 
3A LLP75-3B 6 6.8 5 10 751-1408-1-ND 24 2.03 16.88 751-1408-2-ND 3,000 108.00/M | GSOTO5-HT3-GS08 
13.5 15 1 1 751-1418-1-ND 24 2.03 16.88 751-1418-2-ND 3,000 108.00/M | GSOT12-HT3-GS08 
16.5 18 15 1 751-1400-1-ND 24 2.03 16.88 751-1400-2-ND 3,000 108.00/M_| GSOT15-HT3-GS08 
6.9 79 5 0.1 751-1447-1-ND NEW! 45 3.24 19.08 751-1447-2-ND NEW! 8,000 64.80/M | VBUS051BD-HD1-GS08 
9A |LLP1006-2L 5 6 3.3 0.5 751-1450-1-ND NEW! 45 3.24 19.08 751-1450-2-ND NEW! 8,000 64.80/M | VESD03A1B-HD1-GS08 
6 6.8 5 1 751-1451-1-ND NEW! 45 3.24 19.08 751-1451-2-ND NEW! 8,000 64.80/M | VESDO5A1A-HD1-GS08 
6 6.8 5 0.1 751-1452-1-ND NEW! 45 3.24 19.08 751-1452-2-ND NEW! 8,000 64.80/M_| VESDO5A1B-HD1-GS08 
9B |LLP1006-2L t _ 5 0.1 751-1448-1-ND NEW! 45 3.24 19.08 751-1448-2-ND NEW! 8,000 64.80/M | VCUTO505B-HD1-GS08 
7.3 = 7 0.1 751-1449-1-ND NEW! 45 3.24 19.08 751-1449-2-ND NEW! 8,000 64.80/M_| VCUT0714A-HD1-GS08 
Two-Line ESD Protection Diodes 
4.5 5.3 3.8 100 751-1398-1-ND 16 1.35 11.25 751-1398-2-ND 3,000 72.00/M | GSOTO3C-GS08 
6.5 75 5.5 10 751-1415-1-ND 16 1.35 11.25 751-1415-2-ND 3,000 72.00/M | GSOTO5C-GS08 
2B SOT-23 9.5 10.7 8.5 5 751-1417-1-ND 16 1.35 11.25 751-1417-2-ND 3,000 72.00/M | GSOTO8C-GS08 
13.5 15.7 12.5 1 751-1414-1-ND 16 1.35 11.25 751-1414-2-ND 3,000 72.00/M | GSOT12C-GS08 
39.5 43.7 36.5 1 751-1404-1-ND 16 1.35 11.25 751-1404-2-ND 3,000 72.00/M_| GSOT36C-GS08 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ay A A ° 
“wy Semiconductor ESD Protection Diodes (con, Digi@Reel’ |S 
VBR Vrwm IR@Vrwm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. Package Minimum Nominal Min. (V) Max. (uA) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
4 4.6 3.3 100 751-1396-1-ND 25 2.16 18.00 751-1396-2-ND 3,000 115.00/M | GSOTO3C-HT3-GS08 
3B LLP75-3B 6 6.8 5 10 751-1412-1-ND 25 2.16 18.00 751-1412-2-ND 3,000 115.00/M | GSOTO5C-HT3-GS08 
13.5 15 12 1 751-1411-1-ND 25 2.16 18.00 751-1411-2-ND 3,000 115.00/M | GSOT12C-HT3-GS08 
39 43 36 1 751-1403-1-ND 25 2.16 18.00 751-1403-2-ND 3,000 115.00/M_| GSOT36C-HT3-GS08 
High Speed ESD Protection Diodes 
2c SOT-23 6 = 5 20 751-1395-1-ND 14 1.22 10.13 751-1395-2-ND 3,000 65.00/M | GLOST-GS08 
16.7 = 15 1 751-1419-1-ND 14 1.22 10.13 751-1419-2-ND 3,000 65.00/M_| GL15T-GS08 
3C LLP75-3B 6 = 5 20 751-1443-1-ND 24 2.03 16.88 751-1443-2-ND 3,000 108.00/M | GLO5-HT3-GS08 
16.7 — 15 1 751-1394-1-ND 24 2.03 16.88 751-1394-2-ND 3,000 108.00/M_| GL15-HT3-GS08 
Flip-Chip Protection Diode 
4 0402 6 = 5 20 751-1429-1-ND 22 1.89 15.75 = = —_|VESD05C-FC1-GS08 
ESD Protection Diode Arrays 
LLP75-6A 6 = 5 Max. 1 751-1413-1-ND 44 3.78 31.50 751-1413-2-ND 3,000 202.00/M | GMFO5C-HS3-GS08 
5 i 6 = 5 0.1 751-1423-1-ND 44 3.78 31.50 751-1423-2-ND 3,000 202.00/M_| GMFOS5LC-HS3-GS08 
Six-Line ESD Protection Diode Array 
6 LLP75-7A 6 6.6 5 1 751-1441-1-ND 35 2.97 24.75 751-1441-2-ND 3,000 158.00/M_| VESDO5A6-HA3-GS08 
Four-Line BUS-port ESD Protection Diode 
7 LLP75-6A 6.9 79 5 0.1 751-1434-1-ND 60 5.13 42.75 751-1434-2-ND 3,000 274.00/M | VBUS054B-HS3-GS08 
LLP75-6L 6.9 7.9 5 0.1 751-1453-1-ND NEW! 48 3.38 22.18 751-1453-2-ND NEW! 3,000 135.36/M_| VBUSO54B-HSF-GS08 
10 LLP1010-6L 6 — 5 0.1 751-1454-1-ND NEW! 59 4.48 30.46 751-1454-2-ND NEW! 5,000 118.44/M | VESDO5A4A-HS4-GS08 
LLP1010-6L 11.2 = 9 0.1 751-1457-1-ND NEW! 38 2.96 25.38 751-1457-2-ND NEW! 5,000 143.82/M_| VESDO9A4A-HS4-GS08 
Eight-Line ESD Protection Diode Array 
8 LLP1713-9L 6 = 5 1 751-1435-1-ND Al 3.51 29.25 751-1435-2-ND 3,000 187.00/M_| VESDO5A8A-HNH-GS08 
EMI Filters with ESD Protection 


1 

2| 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No. of VRWM IR @ VRwm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. Package Channels Min. (V) Max. (uA) | Part No. 1 10 100 Part No. Pricing 3,000 Part No. 

1 LLP75-6A 2 5 1 751-1424-1-ND 28 2.43 20.25 751-1424-2-ND 130.00/M VEMI255A-HS3-GS08 
2 LLP75-7A 3 5 1 751-1444-1-ND 33 2.84 23.63 751-1444-2-ND 151.00/M VEMI355A-HA3-GS08 
3 LLP1713-9L 4 5 1 751-1420-1-ND 38 3.24 27.00 751-1420-2-ND 173.00/M VEMI45AA-HNH-GS08 
4 LLP2513-DL 6 5 1 751-1425-1-ND AT 4.05 33.75 751-1425-2-ND 202.50/M VEMI65AA-HCI-GS08 
4 | LLP2513-13L 6 5 1 751-1455-1-ND NEW! 76 5.54 44.55 751-1455-2-ND NEW! 226.80/M VEMI65AB-HCI-GS08 
5 | LLP3313-17L 8 5 1 751-1456-1-ND NEW! 73 5.67 48.60 751-1456-2-ND NEW! 252.00/M VEMI85AB-HGK-GS08 
5 LLP3313-HL 8 5 1 751-1430-1-ND 57 4.86 40.50 751-1430-2-ND 226.80/M VEMI85AA-HGK-GS08 


Lf ; : 
VISHAY. General Semiconductor | Transient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SMA, SMB, SMC Fig. 2 — DO-204AC t Fig. 3 — DO-215AA 


|_ Cathode 


Fig. 4 — 1.5KE t Fig. 5 — SMP. Fig. 6 — MicroSMP Cathode 


Cathode | 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR It Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum Maximum (mA) L Ww Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
Unidirectional 

300 11 123 1.0 5.28 2.79 SMAJ100A-E3/1GI-NDt 33 2.79 23.28 = _ _ 

6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = = = 

6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJS5.0A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

114 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ10A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ12A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

16.7 18.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ15A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ15A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

400 20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ18A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 = —_ — 

36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAJ33A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ33A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

1 40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = = = 
40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ36A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ40A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

66.7 73.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ60A-E3/1GI-ND+ 24 2.04 17.00 = = = 

44 = 1.0 5.59 3.94 SMBJ3V3-E3/52GICT-ND 39 3.30 27.53 SMBJ3V3-E3/52GITR-ND 750 123.75 

6.40 7.07 10 5.59 3.94 SMBJ5.0A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBUJ5.0A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ12A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ15A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24A-E3/52GICT-ND 28 2:52 21.00 SMBJ24A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

28.9 31.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ26A-E3/1GI-NDt 25 2.10 17.50 = _ = 

44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ40A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

t Bulk (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VISHAY. General Semiconductor Transient Voltage Suppressors (cont) 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Py VBR It Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum Maximum (mA) LE Ww Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

6.40 7.07 10 8.13 6.22 SMCJ5.0A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ5.0A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ12A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ15A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

1 | 1500 26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ24A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 
36.7 40.6 1.0 8.13 6.22 SMCJ33A-E3/51TGI-NDT 53 4.50 37.50 — = = 

40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ36A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ40A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ188A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

6.40 7.30 10 _— = SA5.0-E3/1GI-ND+ A4 3.80 31.68 = = _ 

500 33.3 36.8 1.0 _— = SA30A-E3/1GI-NDt A4 3.80 31.68 = — = 

2 83.3 92.1 1.0 = = SA75A-E3/1GI-NDt 44 3.80 31.68 = = = 
600 6.45 7.14 10 _— = P6KE6.8A-E3/1GI-NDt 43 3.69 30.75 = = = 

600 22.8 25.2 1.0 = = P6KE24A-E3/1GI-NDt 31 2.64 22.03 = = — 

600 13.3 14.7 1.0 = = SMBG12A-E3/1GI-NDt 34 2.90 24.20 = _ _ 

14.4 15.9 1.0 — = SMBG13A-E3/5BGICT-ND _ 3.48 26.14 SMBG13A-E3/SBGITR-ND 3,200 138.00/M 

1500 12.4 13.7 1.0 = = 1.5KE13A-E3/1GI-ND¢ 64 5.52 46.03 = = = 

250 6.45 7.14 10 = _ TPSMP6.8AHE3/84AGICT-ND 24 2.07 17.23 TPSMP6.8AHE3/84AGITR-ND 3,000 103.00/M 

13.3 14.7 1.0 = _ SMP12A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP12A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 

16.7 18.5 1.0 = _ SMP15A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP15A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 

5 26.7 29.5 1.0 _ — SMP24A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP24A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 
400 40.0 44.2 1.0 _ — SMP36A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP36A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 

22.8 25.2 1.0 _ — TPSMP24A-E3/84AGICT-ND. 34 2.90 24.15 TPSMP24A-E3/84AGITR-ND 3,000 145.00/M 

40.9 45.2 1.0 = = TPSMP43AHE3/84AGICT-ND 34 2.90 24.15 TPSMP43AHE3/84AGITR-ND 3,000 145.00/M 

6 | 100 41 — 1.0 _ — MSP3V3-E3/89AGICT-ND 30 2.58 21.48 MSP3V3-E3/89AGITR-ND 4,500 129.00/M 
6.40 7.07 10 = = MSP5.0A-E3/89AGICT-ND_ 13 1.15 9.55 MSP5.0A-E3/89AGITR-ND. 4,500 57.00/M 

Bidirectional 

300 209 231 1.0 5.28 2.79 SMAJ188CA-E3/61GICT-ND 231 2.83 23.55 SMAJ188CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

6.40 7.25 10 5.28 2.79 SMAUJ5.0CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ5.0CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

1W4 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ10CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12CA-E3/61 GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ12CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

400 20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ18CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 = = = 

26.7 29.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ24CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ24CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAUJ33CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ33CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ40CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 

6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/51GI-ND+ 26 2.25 18.75 = — — 

6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ5.0CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

8.33 9.21 1.0 5.59 3.94 SMBJ7.5CA-E3/51GI-ND+ 26 2.25 18.75 = _ _ 

8.89 9.83 1.0 5.59 3.94 SMBJ8.0CA-E3/51GI-ND+ 26 2.25 18.75 = _ _ 

13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ12CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

1 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/1GI-NDt AB 4.15 34.58 = _ _ 
600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ15CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ24CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

36.7 40.6 1.0 5.59 3.94 SMBJ33CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = =_ —_— 

44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ40CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 

50.0 55.3 1.0 5.59 3.94 SMBJ45CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = _ _— 

53.3 58.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ48CA-E3/51GI-ND+ 26 2.25 18.75 = = =< 

6.40 7.25 10 8.13 6.22 SMCJ5.0CA-E3/57TGICT-ND 10 6.30 52.50 SMCJ5.0CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12CA-E3/57TGICT-ND 10 6.30 52.50 SMCJ12CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ15CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ24CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

1500 33.3 36.8 1.0 8.13 6.22 SMCJ30CA-E3/51TGI-NDt 61 §.25 43.75 — = = 
40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36CA-E3/57TGICT-ND 10 6.30 52.50 SMCJ36CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ40CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

778 86.0 1.0 8.13 6.22 SMCJ70CA-E3/51TGI-NDt 61 §.25 43.75 = = — 

209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188CA-E3/57TGICT-ND 10 6.30 52.50 SMCJ188CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 

500 13.3 14.7 1.0 = = SA12CA-E3/1GI-NDt AQ 4.18 34.83 = = = 

2 6.45 7.14 10 _— = P6KE6.8CA-E3/1GI-NDt 45 3.87 32.23 = — = 
600 | 34.2 37.8 1.0 = = PGKES6CA-E3/1GI-ND+ 50 4.28 35.63 = = = 

4 | 1500 8.65 9.55 1.0 _— = 1.5KE9.1CA-E3/1GI-NDt 85 7.25 60.43 = — = 
28.5 31.5 1.0 = = 1.5KE30CA-E3/51GI-ND+ 95 8.11 67.58 = = = 

+ Bulk 
ALPHA & OMEGA F _ 7 = 
SEMICONDUCTOR Transient Voltage Suppressors Digi@Reel* | ) folls 


Features: Alpha & Omega Semiconductor, Inc. provides a family of ultra-low capacitance Transient Voltage Suppressor (TVS) products that are designed to protect high speed data interfaces from Electrostatic Discharge 
(ESD) and Lighting in mobile, digital consumer, networking, PC computing and PC peripheral applications. 


Fig. 1 — SOT-23-6 Fig. 2 — SC-89-6 Fig. 3 — 10-MSOP Fig. 4 — SOD-523 Fig. 5 — SOD-923 


j~—— 1.70 —- 


0.1871 


Reverse Breakdown Voltage Vrwm IR Cut Tape Alpha and Omega 
VBR Min. @Viwm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package Minimum Typical (V) Max. (WA) Part No. 1 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 

1 SOT-23-6 6.6 = 5.0 0.1 785-1162-1-ND 56 9.50 33.00 785-1162-2-ND 3,000 150.00/M AQZ8000C1 
6.6 = 5.0 1.0 785-1163-1-ND 50 8.55 29.70 785-1163-2-ND 3,000 135.00/M AOZ8001KI 
2 SC-89-6 8.0 — 5.0 01 785-1167-1-ND 56 8.11 25.96 785-1167-2-ND 3,000 106.20/M A0Z8204KI 
6.0 = 5.0 0.1 785-1168-1-ND 48 7.94 26.22 785-1168-2-ND 3,000 117.30/M A0Z8205KI 
3 40-MSOP 6.6 _ 5.0 1.0 785-1164-1-ND 81 15.30 54.00 785-1164-2-ND 3,000 252.00/M AOZ8005F1 
6.6 = 5.0 1.0 785-1165-1-ND 81 15.30 54.00 785-1165-2-ND 3,000 252.00/M AOZ8006FI 

4 SOD-523 6.0 7.0 5.0 0.1 785-1166-1-ND 45 6.46 20.68 785-1166-2-ND 3,000 84.60/M AOZ8201NI-05 

5 SOD-923 6.0 7.0 5.0 0.1 785-1169-1-ND 53 7.70 24.64 785-1169-2-ND 8,000 95.20/M AOZ8211NI-05 

DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1988 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


° 
Reel 


eM-C+Ce Transient Voltage Suppressors 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — SMA — DO-214AC Fig. 2 — SMB - DO-214AA Fig. 3 — SMC - DO-214AB Fig. 4 — P6KE and SA - DO-15 Fig. 5 — 1.5KE - DO-201AE 


|}+— 4.60 —+| : : 9.50 


oo 25.4 
421.08 4 | 


t 


@6.0 
SMA — DO-214AC SMB — DO-214AA P6KE — DO-15 
Value Chart Value Chart Value Chart 
5.0 20 75 5.0 10 17 30 51 78 150 6.8 20 68 
6.0 22 78 6.0 11 18 33 54 85 160 75 24 100A 
6.5 24 85 6.5 12 20 36 58 90 170 8.2 27 150A 
7.0 26 90 7.0 13 aa ey ee igs 10 30 
Le Be 100 20 15 26 a3 70 120 2 ip 
8.0 30 110 15 51 
9.0 16 28 48 75 130 
9.04 33 120 
10 36 130 SMC — DO-214AB 1.5KE — DO-201AE SA — DO-15 
1 40 150 Value Chart Value Chart Value Chart 
12 43 160 5.0 10 17 30 51 78 150 6.8 5.0A 15 
bon ats Unk 6.0 11 18 33 54 85 160 a Aa 30 
ue se) 6.5 12 20 36 58 90 170 : : 
US Si 7.0 13 22 40 60 100 8.2 6.5 30 
16 60 75 14 24 43 64 110 10 40 
7 64 8.0 15 26 45 70 120 
18 70 9.0 16 28 48 75 130 12 12 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt 
Fig. Direction Value Range Watts Package Part No.t 1 10 100 Qty. Pricing 
SMA 
Unidirectional 5.0 ~ 170 400 DO-214AC SMAJ(Value)A-TPMSCT-ND 26 2.28 19.50 5,000 130.00/M 
1 Bidirectional 5.0 ~ 48 400 DO-214AC. SMAJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 26 2.28 19.50 5,000 130.00/M 
Bidirectional 60 ~ 170 400 DO-214AC SMAJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 48 4.20 36.00 5,000 240.00/M 
SMB 
2 Unidirectional 5.0 ~ 170 600 DO-214AA SMBJ(Value)A-TPMSCT-ND 26 2.28 19.50 3,000 130.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 170 600 DO-214AA SMBJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 26 2.28 19.50 3,000 130.00/M 
SMC 
Unidirectional 5.0 ~ 170 1500 DO-214AB SMCJ(Value)A-TPMSCT-ND 64 5.60 48.00 3,000 320.00/M 
3 Bidirectional 5.0 ~ 170 1500 DO-214AB SMCJ(Value)CA-TPMSCT-ND 72 6.30 54.00 3,000 360.00/M 
Unidirectional 5.0, 12, 24, 48 3000 DO-214AB SMLJ(Value)A-TPMSCT-ND 1.12 9.80 84.00 3,000 560.00/M 
Bidirectional 6.5, 40 3000 DO-214AB SMLJ(Value)CA-TPMSCT-ND 1.28 11.20 96.00 3,000 640.00/M 
SA 
4 Unidirectional 5.0 ~ 30 500 DO-15 SA(Value)A-TPMSCT-ND 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 30 500 DO-15 SA(Value)CA-TPMSCT-NDA 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
P6KE 
4 Unidirectional 6.8 ~ 150 600 DO-15 P6KE(Value)A-TPMSCT-NDA 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
Bidirectional 6.8 ~ 150 600 DO-15 P6KE(Value)CA-TPMSCT-ND 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
1.5KE 
5 Unidirectional 6.8 ~ 12 1500 DO-201AE 1.5KE(Value)A-TPMSCT-ND 52 4.55 39.00 1,200 292.50/M 
t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Value Chart for (Value). + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A Value not available 


Fig. 1 — SOD-523 Fig. 2 — SOT-363 : Fig. 3 — SOT-563 Fig. 4 — SOT-23 


Vrwm I Pok Digi-Key Pricing Digi-Key T & R Pricing MCC 
Fig. (V) (mA) (Ww) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3.3 158 ESD3V3D5-TPMSCT-ND 12 1.05 9.00 ESD3V3D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD3V3D5-TP 
1 5.0 1.0 174 ESD5V0D5-TPMSCT-ND 2 1.05 9.00 ESD5V0D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD5V0D5-TP 
7.0 200 ESD7VOD5-TPMSCT-ND 12 1.05 9.00 ESD7VOD5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD7VOD5-TP 
12.0 240 ESD12VD5-TPMSCT-ND 12 1.05 9.00 ESD12VD5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD12VD5-TP 
2 5.0 1.0 100 ESD5V0K5-TPMSCT-ND -30 2.63 22.50 ESD5V0K5-TPMSTR-ND 150.00/M ESD5VOK5-TP 
3 5.0 1.0 100 ESD5V0OM5-TPMSCT-ND 34 2.98 25.50 ESD5V0M5-TPMSTR-ND 170.00/M ESD5VOM5-TP 
5.0 300 SM05-TPMSCT-ND 24 2.10 18.00 SM05-TPMSTR-ND 120.00/M SMO5-TP 
4 6.1 1.0 300 ESDA6V1L-TPCT-ND 30 2.63 22.50 ESDA6V1L-TPTR-ND 150.00/M ESDA6V1L-TP 
12.0 300 SM12-TPMSCT-ND 24 2.10 18.00 SM12-TPMSTR-ND 120.00/M SM12-TP 


Wid Littelfuse Teccor® SIDACtor® Product 
Expertise Applied | Answers Delivered Preliminary Balanced Line Protector 


General Description: 


Balanced Protector is designed to offer cus- 105 6 TOV, aC Ipp Ipp Ipp Ipp Ipp ITsm 
tomers a surface mount altemative to our tra- F1250T 3 Series | 2x 10s | 8 x 20us | 10 x 160ps | 10 x 560s | 10 x 1000ps | 60Hz | di/dt 
ditional modified TO-220 package. Based on 2q m5 Pxxx3U CHIP SET 
a 6-pin SOIC package, Balanced Protector is 70 2 { (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (A/us) 
built using patented “Y” (US Patent 4,905,119) 3 m4 F1250T fT. Ad 
configuration and are available in surge current ees 10.30 =| ROU N/C c 500 400 200 150 100 50 500 
ratings of up to 500A. 
VDRM Vs VT Is 'H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(Vv) (vy) (Vv) (ma) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
200 270 8 800 150 P2353UCRPCT-ND 4.56 4.15 3.74 P2353UCRPTR-ND 2156.70/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 1989 


Teccor® SIDACtor® Product 
Surge Protection 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Deliverec 


Product Description: 
SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during 


Surge Ratings 


Reel* 


hazardous transient conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Teccor s 1 1 1 1 I ITSM +— 
designs their SIDACtors® with a patented ion implant technology. This technology ensures urge PP PP PP PP PP \ 
effective protection within nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple solutions | Rating | 2x 10s | 8 x 20ps|10 x 160ps |10 x 560ps/10 x 1000s | 60Hz | di/dt oa 
for regulatory requirements such as Bellcore 1089, TIA/EIA-1S-968, ITU-T K.20, ITU-T Seri 7" 7" 7" i A A Al H— 
Tor regulatory recul (Series) (A) | (A) (a) (A) (4) | (A) | (As) sate 
Operation: A 150 150 90 50 45 20 500 

In the standby mode, SIDACtors® exhibit a high off-state impedance eliminating excessive B 250 250 150 100 80 30 500 VT VpoRM Vs 
leakage currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application 

of a voltage exceeding the switching voltage (Vs), SIDACtors® will crowbar and simulate C1 500 400 200 150 100 30 500 

a short circuit condition until the current flowing through the device is either interrupted or C2 500 400 200 150 100 50 500 

drops below the SIDACtors® holding current (IH), once this occurs, SIDACtors® will reset E = 5,000 = — = 400 630 Y 
and return to their high off-state impedance. =f 


Fig. 1 — TO-92 
(Isolated) 


Fig. 2 — TO-220 No-Ground 
(Isolated) 


aa 
" 


___No Ground 
“Single” or “Dual” Chip 


Fig. 4 — TO-218 
(Non-isolated) 


_ No Ground 
“Single” or “Dual” Chip 


No Ground 


“Single” or Dual’ Chip 


Fig. 5 — DO-214AA 
(Isolated) 


Fig. 3 — TO-220 
(Isolated) 


eae 
“Balanced” 3 Chip 


1 To 
1 Protected 
pEAulpment 


Line Cards, Etc. 


_ No Ground 
“Single” or “Dual” Chip 


Modems 


Surge Rating VDRM Vs Nii Is 'H Digi-Key Price Each 
Fig. Package (Series) (vy) (vy) (vy) (ma) (mA) Part No. 1 10 100 500 1,000 
6 25 a POO80EAL-ND® 68 61 55 46 40 
25 40 PO300EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
58 77 PO640EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
65 88 P0720EAL-ND® 68 61 55 46 40 
75 98 POSO0EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
A 90 130 4 800 150 P1100EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
120 160 P1300EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
140 180 P1500EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
220 300 P2600EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
275 350 P3100EAL-ND@ 68 61 55 46 40 
65 88 P0720EBL-ND@ 75 67 61 5t 44 
1 TO-92 190 260 P2300EBL-ND@ 75 67 61 51 44 
B 220 300 4 800 150 P2600EBL-ND@ 75 67 61 5t 44 
275 350 P3100EBL-ND@ 75 67 61 5t 44 
320 400 P3500EBL-ND@ 75 67 61 5t 44 
25 40 50 PO300ECL-ND@ 87 78 70 59 51 
ol 190 260 + 800 150 P2300ECL-ND@ 87 78 70 59 51 
58 77 PO640ECL-ND@ 87 78 70 59 51 
170 220 P1800ECL-ND@ 87 78 70 59 51 
220 300 P2600ECL-ND@ 87 78 70 59 51 
a 275 350 . 00 120 P3100EC-ND 87 78 70 59 51 
275 350 P3100ECL-ND@ 87 78 70 59 51 
320 400 P3500ECL-ND@ 87 78 70 59 54 
: Modified m 220 260 A aoa aaa P2400AA61L-ND® 1.48 1.32 1.19 99 86 
TO-220 270 330 P3000AA61L-ND@ 1.48 1.32 1.19 99 86 
a 25 40 4 800 50 PO602AAL-ND@ 1.94 1.73 1.56 1.30 1.13 
58 7 4 800 150 P1402AAL-ND@ 1.94 1.73 1.56 1.30 1.13 
65 95 P1602ABL-ND@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
90 130 P2202ABL-ND@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
Modified 140 180 P3002AB-ND 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
aA TO-220 8 140 180 4 #00 180 P3002ABL-ND@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
220 300 P4802ABL-ND@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
275 350 P6002ABL-ND@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
C2 25 40 4 800 50 PO602ACL-ND@ 271 2.42 2.18 1.81 1.57 
200 270 P2353AAL-ND$@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
A 230 300 8 800 150 P2703AAL-ND$@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
270 350 P3203AAL-ND$@ 2.45 2.18 1.96 1.64 1.42 
130 180 P1553ABL-ND+® 3.20 2.85 2.56 2.14 1.85 
Rissa 170 250 P2103ABL-ND+® 3.20 2.85 2.56 2.14 1.85 
3B Te5e0 a 200 270 ‘ 606 4186 P2353ABL-ND$@ 3.20 2.85 2.56 2.14 1.85 
230 300 P2703ABL-ND$@ 3.20 2.85 2.56 2.14 1.85 
270 350 P3203ABL-ND$@ 3.20 2.85 2.56 2.14 1.85 
300 400 P3403ABL-ND$@ 3.20 2.85 2.56 2.14 1.85 
a 130 180 8 an ian P1553ACL-ND+@ 3.54 3.15 2.84 2.36 2.05 
270 350 P3203ACL-ND+ 3.54 3.15 2.84 2.36 2.05 
4 TO-218 E 140 220 4 800 50 P1900MEL-ND@ 10.37 9.22 8.30 6.92 6.00 
RoHS Compliant + VDRM and VS between 1-2, 2-3 (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Teccor® SIDACtor® Product 
Surge Protection (cont) 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


Reel* 


Pack- Surge Rating VDRM Vs VT Is 'H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. age (Series) (Vv) (Vv) (V) (mA) (mA) _ | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
6 25 POO80SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 POO80SALRPTR-ND® 5,000 448.50/M 
6 25 50 POO80SAMCLRPCT-ND® 1.94 1.56 1.17 POO80SAMCLRPTR-ND® 2,500 504.40/M 
25 40 PO300SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 PO300SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
25 40 PO300SAMCLRPCT-ND® 1.94 1.56 1.17 PO300SAMCLRPTR-ND® 2,500 504.40/M 
58 77 120 | PO642SALRPCT-ND®@ 1.99 1.60 1.20 P0642SALRPTR-ND® 5,000 517.40/M 
58 77 PO640SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 PO640SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
65 88 4 800 PO720SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P0720SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
A 75 98 PO900SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 PO900SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
90 130 P1100SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P1100SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
120 160 150 P1300SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P1300SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
140 180 5 P1500SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P1500SALRPTR-ND@ 2,500 448.50/M 
190 260 P2300SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P2300SALRPTR-ND@ 2,500 448.50/M 
220 300 P2600SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P2600SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
275 350 P3100SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P3100SALRPTR-ND@ 2,500 448.50/M 
320 400 P3500SALRPCT-ND® 1.73 1.38 1.04 P3500SALRPTR-ND® 2,500 448.50/M 
6 25 0 POO80SBLRPCT-ND® 1.89 1.51 1.14 POO80SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
25 40 5 PO300SBLRPCT-ND® 1.89 1.51 1.14 PO300SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
58 77 PO640SBLRPCT-ND® 1.89 1.51 1.14 PO640SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
B 90 130 4 800 P1100SBLRPCT-ND® 1.89 1.51 1.14 P1100SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
190 260 P2300SBLRPCT-ND® 1.89 1.51 1.14 P2300SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
5 DO-214 275 350 150 | P3100SBLRPCT-ND®@ 1.89 1.51 1.14 P3100SBLRPTR-ND@ 2,500 490.10/M 
AA 320 400 P3500SBLRPCT-ND® 1.89 1.51 1.14 P3500SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
220 300 P2600SBLRPCT-ND@ 1.89 1.51 1.14 P2600SBLRPTR-ND® 2,500 490.10/M 
6 25 POO80SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 POO80SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
6 25 50 POO80SCMCLRPCT-ND® 2.32 1.86 1.39 POO80SCMCLRPTR-ND® 2,500 601.90/M 
25 40 PO300SCMCLRPCT-ND® 2.32 1.86 1.39 PO300SCMCLRPTR-ND® 2,500 601.90/M 
58 77 PO640SCMCLRPCT-ND® 2.32 1.86 1.39 P0640SCMCLRPTR-ND® 2,500 601.90/M 
C1 65 88 4 800 P0720SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 PO0720SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
75 98 PO900SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 PO900SCLRPTR-ND@ 2,500 546.00/M 
90 130 150 | P1100SCLRPCT-ND® 2.10 1.68 1.26 P1100SCLRPTR-ND@ 2,500 546.00/M 
120 160 P1300SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 P1300SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
170 220 P1800SCMCLRPCT-ND® 2.32 1.86 1.39 P1800SCMCLRPTR-ND® 2,500 601.90/M 
275 350 P3100SCMCLRPCT-ND® 2.32 1.86 1.39 P3100SCMCLRPTR-ND® 2,500 601.90/M 
25 40 50 PO300SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 PO300SCLRPTR-ND@ 2,500 546.00/M 
58 77 150 | PO640SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 PO640SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
100 130 120 | P1200SCLRPCT-ND@ 2.21 177. 1.33 P1200SCLRPTR-ND® 2,500 573.30/M 
140 180 P1500SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 P1500SCLRPTR-ND@ 2,500 546.00/M 
c2 170 220 4 800 P1800SCLRPCT-ND®@ 2.10 1.68 1.26 P1800SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
220 300 150 | P2600SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 P2600SCLRPTR-ND@ 2,500 546.00/M 
275 350 P3100SCLRPCT-ND®@ 2.10 1.68 1.26 P3100SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
320 400 P3500SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 P3500SCLRPTR-ND@ 2,500 546.00/M 
@ RoHS Compliant 
® 
Subscriber Line Interface Circuit Protection (SLIC) Digi@>Reel 
SLIC protectors provide circuit protection to 7 " 
Subsoriber Line Interface Circuits, helping to protect Surge Rating Ipp 2 x 10us Ipp 8 x 20us Ipp 10 x 160us Ipp 10x 560us | !pp 10x 1000s ITSM 60Hz di/dt 
from damaging transient voltage activity such as (Series) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (Alus) 
lightning and power cross conditions. These SLIC Al 150 150 90 60 50 20 500 
devices are very compact and provide ue right A2 150 450 90 50 45 20 500 
protection to meet various telecom regulatory 
requirements. Cc 500 400 200 150 100 50 500 


Fig. 1 — DO-214AA 


(Isolated) (Isolated) 


Pin3 
Pin 1 


Fig. 2 — Modified DO-214AA 


Pin2 
(Ground) 


Fig. 3 — MS-013 


1 2 3 


(T) (Veer) (R) 


Surge Cut Tape 
Rating VDRM Vs VT | YE|!DRM| 'at | 's | 'T | 'H | CO | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package |(Series) (Vv) (V) (V) | (V)} (WA) | (mA) | (mA)| (A) | (mA) | (pF) | Part No. dl 10 100 500] PartNo. Qty. Pricing 
Fixed Voltage SLIC Protection 
: HORIAAK A2 58 Th 5 5 — | 800} 1 | 120 | 70 | P0641SALRPCT-ND 1.84 1.47 1.11 .74| P0641SALRPTR-ND 2,500| 477.10/M 
Cc 95 130 4/5 5 — | 800; 1 | 120 | 50 | P1101SCLRPCT-ND 2.27 1.82 1.36 .91) P1101SCLRPTR-ND 5,000| 588.90/M 
SLIC Battrax® Protection 
Al 100 B1100CALRPCT-ND 2.27 1.82 1.36 .91|) B1100CALRPTR-ND 2,500} 588.90/M 
Modified A2 200 B1200CALRPCT-ND 2.59 2.08 1.56 1.04) B1200CALRPTR-ND 5,000} 673.40/M 
2A) po-ztaaa| oc |EVREFHE.2VI\C-VREF]+-10V]) 4) —| 5 | 100) — )22) 499 | 50 | Brt00CcLRPCT-ND 3.88 3.11 2.33 1.56| B1100CCLRPTR-ND 2,500 | 1008.80/M 
Cc 160 B1160CCLRPCT-ND 4.00 3.20 2.40 1.60} B1160CCLRPTR-ND 2,500 | 1038.70/M 
TwinSLIC™ Protection 
BB: | re onanal|| Ae 95 130 4/5) 5 | — | 800] 1 | 120 | 26 | P1101CA2LRPCT-ND 2.59 2.07 1.56 1.04] P1101CA2LRPTR-ND 2,500] 672.10/M 
Battrax Single Port Negative SLIC Protection 
3 Moots C |EVREFHE1.2V)|-VReFH-10v]) 4} 5] 5 | 100) — |22] 100 | 50 | B1101UCLRPCT-NDt 6.90 5.52 4.14 2.76] B1101UCLRPTR-NDt 1,500| 1863.00/M 
+ Programmable device is referenced to a negative voltage source 
. @ A 
TeleLink® SMD Fuse - 0461 Series A G 
The TeleLink® Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer 
the ultimate in circuit protection while meeting the necessary surge requirements of the Cut Tape Tape and Reel 
telecommunications industry. When used in conjunction with the SIDACtor they provide joie 7 Fai ae 
a complete regulatory compliant solution for standards such as Telcordia GR-1089- DIGERSY) BriceEach DIGIKSY, Exicing 
Core, TIA/EIA-968-A, UL60950.Specifications: Interrupting Values * Voltage Rating: Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,500 
250V * Current Rating: 1.25A Surge Ratings: « 100A, 10 x 1000ys and 500A, 2 x 10ys 
* Designed specifically for telecommunications equipment F1250TRPCT-ND 2.46 1.97 1.48 F1250TRPTR-ND 39.60/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NTSD1 Series - NTC Thermistors for Temperature Sensing 


Sanovator th. Electrontes 


Features: ¢ Electric insulation on lead wire * Excellent bending resistance and easy handling due to suitable 
hardness of surface coating * High-accuracy of +1% of resistance and B-Constant tolerance are realized due 


POSISTOR® PTC Thermistors for Heaters 


Features: * The heater element regulates designated temperature range »* Output wattage is 
decreased automatically when heat radiation is decreased * Compact and flat surface shall realize 
easy to install for various set * Depending on application, these PTC realize dual voltage use 


Applications: * Heated Vessels * Contact Lens Cleaner * Portable Travel Iron * Massager 


* Fragrance * Electric Pot 


to uniform thickness by the precise sheet forming method Specifications: * Thermal Time Constant (25°C): 7 
seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Permissive Rated Typical 
Resistance | B-Constant Operating Electric Dissipation 
25°C 25-50°C Current Power Constant 25°C Dimensions - mm Digi-Key Pricing Murata 
(kQ) +1% (k) #1% 25°C (mA) 25°C (mW) (mW/°C) A B LE Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 3500 1.05 21 241 3.8 2.5 30 490-4651-ND 56 3.43 25.93 NTSD1XM202FPB30 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 30 490-4652-ND 56 3.35 25.33 NTSD1XR502FPB30 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 30 490-4653-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XH103FPB30 
20 4050 0.31 21 2a 3.8 2.5 30 490-4654-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WB203FPB30 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 30 490-4655-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WC303FPB30 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 30 490-4656-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WD503FPB30 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 30 490-4657-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WF104FPB30 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 40 490-4658-ND 52 3.19 24.07 NTSD1XM202FPB40 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 40 490-4659-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB40 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 40 490-4660-ND 69 4.24 32.06 NTSD1XH103FPB40 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 40 490-4661-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WB203FPB40 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 40 490-4662-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WC303FPB40 90.45 
50 4150 0.20 21 24 3.0 2.0 40 490-4663-ND 33 2.00 15.13 NTSD1WD503FPB40 Sn-3.5Ag Solder 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 40 490-4664-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WF104FPB40 Copper Wire 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 50 490-4665-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XM202FPB50 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 50 490-4666-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB50 0.46 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 50 490-4667-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XH103FPB50 Polyurethane 
20 4050 0.31 21 21 3.8 25 50 490-4668-ND 56 3.35 25.33 NTSD1WB203FPB50 Wire 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 50 490-4669-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WC303FPB50 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 50 490-4670-ND 56 3.35 25.33 NTSD1WD503FPB50 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 50 490-4671-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WF104FPB50 
NTPA Series - Inrush Current Limiters 
Permissible | Permissible | Thermal Thermal Permissible 
Resistance | Maximum Maximum Time Dissipation Electrolytic Dimensions - 
25°C Current Current Constant Constant Capacitor mm Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| (0) #15% | 25°C (A) 55°C (A) 25°C (s) | (mW/C) (uF) A B C Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.0 5.4 47 135 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3942-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPANSROLDKBO 
40 47 41 130 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3943-ND 1.57 = 9.64 72.81 | NTPAN4ROLDKBO 
6.0 3.9 3.4 130 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3944-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPANGROLDKBO 
1 40 4.0 3.5 125 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3945-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ4ROLDKBO 
6.0 3.4 2.9 125 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3946-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ6ROLDKBO 
8.0 3.0 2.6 130 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3947-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ8ROLDKBO 
10.0 2.6 2.2 130 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3948-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ100LDKBO 
3.9 3.3 2.9 65 18.2 2,700 @ 100V 16.0 5.5 75 490-3949-ND 14 453 34.22 | NTPAD3R9LDNBO 
5.1 3.0 2.6 85 18.8 2,700 @ 100V 16.0 55 75 490-3950-ND 74 453 34.22 | NTPADSR1LDNBO 
8.0 27 2.3 65 18.7 2,700 @ 100V 16.0 5.5 7.6 490-3951-ND 14 453 34.22 | NTPAD8ROLDNBO 
16.0 2.0 7? 100 19.1 2,700 @ 100V 16.0 5.5 76 490-3952-ND 74 454 34.31 | NTPAD160LDNBO 
2 2.2 3.7 3.2 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 7.5 490-3953-ND 52. 3.17 23.99 | NTPAA2R2LDNBO 
3.9 27 2.3 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3954-ND 62 (3.17 23.99 | NTPAA3ROLDNBO 
5.1 2.5 2.2 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3955-ND 52 3.17 23.99 | NTPAASR1LDNBO 
8.2 2.0 1.7 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 7.5 490-3956-ND 52 3.17 23.99 | NTPAA8R2LDNBO 
10.0 17 1.5 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 7.5 490-3957-ND 61 3.77 28.51 | NTPAA100LDNBO 
16.0 14 1.2 65 11.6 800 @ 100V 11.0 5.0 5.0 490-3958-ND 52 3.17 23.97 | NTPA9160LBMBO 
4.0 2.3 2.0 40 9.4 700 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3959-ND 30 1.83 13.80 | NTPA74ROLBMBO 
3 8.0 17 15 40 9.5 570 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3960-ND 30 © 1.83 13.80 | NTPA78ROLBMBO 
16.0 1.2 1.0 40 9.9 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3961-ND 30 1.83 13.80 | NTPA7160LBMBO 
22.0 1.0 0.88 40 91 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3962-ND 30 © 1.83 13.80 | NTPA7220LBMBO 


Maximum Curie Inrush Minimum Resistance | Maximum Resistance | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Voltage (Vrms) | Point (°C) | Current (Maximum) Value @ 25°C (Q) Value @ 25°C (Q) Part No. il 10 100 Part No. 
90 +7 490-4811-ND 11.13 10.00 788 PTWSB1BC201T260A00 
135 +7 490-4812-ND 11.13 10.00 788 PTWSB1AS201T260A00 
] 260 200 +7 5.0K _ ay 490-4813-ND 11.13 10.00 788 | PTWSB2AH201T260A00 
225 +7 490-4814-ND 11.13 10.00 788 PTWSB2AG201T260A00 
2 260 280 +7 10.0A 200 1200 490-4815-ND 18.69 16.80 13.23 PTWTA1AD201T260A00 


POSISTOR® Circuit Protection for Overcurrent Protection 


Overcurrent Protection device with resettable function suitable for current 
limiting resistor. This product is chip type PTC thermistor for overcurrent 


protection. Suitable for counter-measure for short circuit testing in Dimensions (mm) 
portable equipment and current limiting resistor. 
i . ata Part No. L Ww T e a 
Features: * Rapid operation to protect the circuit in an overcurrent 
condition abnormality such as a short circuit * By removing the over- PRG18_RB | 1.6 +0.15/0.8 +0.15) 0.8 +0.15/ 0.1 ~ 0.6/0.6 ~ 0.8 
current condition, these products automatically return to the initial : 
condition and can be used epeatedly ¢ Stable jeeistanes after operation PRG21_RA | 2.0 +0.2 | 1.25 £0.2) 0.9 +0.2| 0.2 min. | 1.0 ~ 1.2 
due to ceramic PTC ie 0603 SMD type for reflow soldering »* Lead is not PRG21_RK | 2.0 +0.2 | 1.25 +0.2/ 1.25 40.2) 0.2min.| 10~12 
contained in the terminations = 
Maximum | Non-operating Trip Max. Resistance Curie Cut Tape 
Voltage Current @ Current @ | Current @ 25°C Point Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(Vv) 60°C (mA) -10°C (mA) (mA) (Q) +20% (°c) Part No. ul 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
vA 25 60 470 100 490-2473-1-ND .33 .29 23 490-2473-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB471MB1RB 
10 35 130 220 100 490-2470-1-ND .33 .29 23 490-2470-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB221MB1RB 
24 15 55 300 100 100 490-2469-1-ND .33 .29 23 490-2469-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB101MB1RB 
20 75 630 47 100 490-2472-1-ND .33 .29 23 490-2472-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB470MB1RB 
25 85 900 33 100 490-2471-1-ND -33 29 23 490-2471-2-ND 4,000 123.00/M_| PRG18BB330MB1RB 
30 110 1,100 22 100 490-3989-1-ND 46 39 34 490-3989-2-ND 3,000 229.00/M | PRG21BB220MB1RK 
20 40 140 1,600 15 100 490-3990-1-ND A6 39 34 490-3990-2-ND 3,000 229.00/M | PRG21BB150MB1RK 
80 320 3,500 6.8 90 490-4673-1-ND 79 .70 55 490-4673-2-ND 4,000 297.00/M | PRG21BC6R8MM1RA 
100 400 5,000 4.7 90 490-4672-1-ND 79 70 55 490-4672-2-ND 4,000 297.00/M_| PRG21BC4R7MM1RA 
6 500 2,000 10,000 0.2 90 490-3988-1-ND 64 55 48 490-3988-2-ND 4,000 297.00/M | PRG21BCOR2MM1RA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm Solder Resist 


{0.8 


POSISTOR® Circuit Protection 
tummrn Het For Qyerheat Sensing Chip Type Digi Reel® 


This chip PTC Thermistor is reflow soldering SMD type for overheat » Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and 
sensing for power transistors, power diodes and power ICs in hybrid impact resistance »* Contact-less operation provides prolonged service i 0.6-0.7 0.6-0.8 
circuits Features: * Excellent thermal response because of no coating life and noiseless operation * Lead is not contained in the terminations 


Sensing Temp. Maximum Resistance Curie Operating Cut Tape Tape and Reel 
@ 4.7k0. Voltage @ 25°C Point Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 

(-C) (Vv) (Q) +50% (°C) Range (°C) Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
65 +5 50 -20 ~ 80 490-2468-1-ND .38 34 27 490-2468-2-ND 144.00/M PRF18BG471QB1RB 
75 45 60 -20 ~ 90 490-2467-1-ND .38 34 or 490-2467-2-ND 144.00/M PRF18BF471QB1RB 
85 +5 32 470 70 -20 ~ 100 490-2466-1-ND .38 34 27 490-2466-2-ND 144.00/M PRF18BE471QB1RB 
95 +5 80 -20 ~ 110 490-2465-1-ND .38 34 27 490-2465-2-ND 144.00/M PRF18BD471QB1RB 
105 +5 90 -20 ~ 120 38 34 sf. 490-2464-2-ND 144.00/M PRF18BC471QB1RB 
115 +5 100 -20 ~ 130 -38 34 2F 490-2463-2-ND 144.00/M PRF18BB471QB1RB 
125 +5 32 470 110 -20 ~ 140 .38 34 27 490-2462-2-ND 144.00/M PRF18BA471QB1RB 
135 +5 120 -20 ~ 150 490-2460-1-ND .38 34 27 490-2460-2-ND 144.00/M PRF18AR471QB1RB 
145 +5 130 -20 ~ 160 490-2461-1-ND 38 34 27 = = PRF18AS471QB1RB 
85 +3 -20 ~ 100 44 39 31 490-4807-2-ND 165.00/M PRF18BE471RB1RB 
95 +3 32 470 _ -20 ~ 110 A4 39 31 490-4806-2-ND 165.00/M PRF18BD471RB1RB 
105 +3 -20 ~ 120 A4 39 31 490-4805-2-ND 165.00/M PRF18BC471RB1RB 
115 +3 -20 ~ 130 490-4804-1-ND 44 39 31 490-4804-2-ND 165.00/M PRF18BB471RB1RB 

POSISTOR® Narrow Current Band — 

PTC Thermistors Dimensions in mm 


For Overcurrent Protection 


This product is leaded type PTC thermistor for overcurrent protection which is suitable for the current limiting resistor. 
Features: * Small fluctuation in the circuit due to resistance tolerance +10% * Narrow current range between operating and 
non-operating current at -10°C ~ 60°C * Quick operating time due to small size compared with conventional products » Best 
suited to meet the requirements for power supply and motor protector * Circuit is protected until current is turned off 


Non-Operating Trip Body Lead Lead 
Max. Current Current Max. | Resistance |Curie] Diameter |Thickness| Height! Space | Diameter 
Voltage @ 60°C @ -10°C | Current @ 25°C Point Dim. D Dim.T |Dim.H| Dim. F (phi d) | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (Vv) (mA) (mA) (A) (Q)+% (°c) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

122 240 15) 10 +10 130 45 3.5 9.5 5.0 0.5 490-3963-ND 52 7 -37 | PTGLO4AS100K2N51B0 

167 330 2.0 10 +10 130 4.5 3.5 9.5 5.0 0.6 490-3964-ND 52 47 -37 | PTGLO4AS100K2B51B0 

269 530 3.5 3.9 +10 130 5.5 3.5 10.5 5.0 0.6 490-3965-ND 56 51 -40 | PTGLOSAS3R9K2B51BO 

30 336 663 4.5 2.7 +10 130 73 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3966-ND 61 55 -43 | PTGLO7AS2R7K2B51BO 

420 829 5.0 1.8 +10 130 73 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3967-ND 67 61 -48 | PTGLO7AS1R8K2B51BO 

556 1097 6.0 1.2 +10 130 9.3 3.5 14.3 5.0 0.6 490-3968-ND 88 -80 -63 | PTGLO9AS1R2K2B51BO 

685 1352 70 0.8 +10 130 11.5 3.5 16.5 5.0 0.6 490-3969-ND 1.29 1.16 -92 | PTGL12ASOR8K2B51B0 

168 332 1.0 10 +10 130 45 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3970-ND 52 7 .37 | PTGLO4AS100K3B51B0 

197 388 15: 6.8 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3971-ND 58 53 -42 | PTGLOSAS6R8K3B51BO 

51 307 606 3.0 3.3 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.6 490-3972-ND 61 55 -43 | PTGLO7AS3R3K3B51BO 

412 814 4.0 2.2 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3973-ND 88 -80 -63 | PTGLO9AS2R2K3B51BO 

592 1168 5.0 1.2 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3974-ND 1.28 1.16 -91 | PTGL12AS1R2K3B51BO 

1 88 175 1.0 22 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.5 490-3975-ND 52 47 -37 | PTGLO4AS220K4N51B0 
115 226 1.0 22 +10 130 45 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3976-ND 52 7 -37 | PTGLO4AS220K4B51B0 

170 335, a5) 10 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3977-ND 56 51 -40 | PTGLO5AS100K4B51B0 

60 186 368 2.2 5.6 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.5 490-3978-ND 61 55 -43 | PTGLO7ASSR6K4N51B0 

229 452 3.0 5.6 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.6 490-3979-ND 67 60 -48 | PTGLO7ASS5R6K4B51BO 

333 656 4.0 3.3 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3980-ND 99 89 -71 | PTGLO9AS3R3K4B51BO 

439 867 5.0 2.2 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3981-ND 1.27 1.15 -90 | PTGL12AS2R2K4B51B0 

74 147 0.5 56 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3982-ND Bt 47 -37 | PTGLO4AS560K6B51B0 

106 209 1.0 27 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3983-ND 58 53 -42 | PTGLOS5AS270K6B51B0 

140 148 292 1.5 15 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.6 490-3984-ND 72 65 -52 | PTGLO7AS150K6B51BO 

192 380 2.0 12 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3985-ND 1.10 99 -78 | PTGLO9AS120K6B51B0 

227 447 2.2 76 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3986-ND 99 89 .71 | PTGLO9AS7R6K6B51BO 

310 613 3.5 4.7 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3987-ND 1.26 1.14 -90 | PTGL12AS4R7K6B51BO 

90 300 0.5 22 +30 — 8.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4808-1-NDt 52 46 .37 | PTGLO7BB220NOB52A0 

2 250 90 300 0.5 22 +30 = 8.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4808-3-ND$ 197.00/1,000 PTGLO7BB220NOB52A0 
100 280 0.6 39 +30 = 10.0 6.0 _— 5.0 0.6 490-4809-1-NDt 58 51 -40 | PTGLO9AR390NOB52A0 

100 280 0.6 39 +30 = 10.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4809-3-ND$ 216.00/1,000 PTGLO9AR390NOB52A0 

3 265 118 330 1.0 25 +25 = 10.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4810-ND 1.09 98 -78 | PTGLO9AR250H8B52B0 


t+ Cut Tape + Tape and Box 


Honeywell NEW! Inrush Current Limiters 
Sensing and Control 


Honeywell ICL Inrush Current Limiters are a cost-effective way of limiting the Features: * PC board mountable * Rugged design * Solderable leads * High 
inrush of current that can damage components in a switching power supply and quality * Low cost Specifications: * Operating Temperature -40°C ~ 185°C 


other power devices when the equipment is turned on. * Lead Construction: Straight tinned copper (kinked available) 
Resistance @ Max. Steady Resistance @ Max. Coated Max. Coated Lead 
25°C State Current Steady State Diameter Dim.D | Thickness Dim. T Diameter Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
(Q) (A) Current (Q) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.5 30 0.01 32 8 1 480-3176-ND 5.25 3.89 3.22 ICL320R030-01 
1 30 0.02 32 6 1 480-3177-ND 6.50 4.81 3.98 ICL321R030-01 
2.5 8 0.06 22 6 1 480-3175-ND 5.14 3.72 3.05 ICL222R508-01 
5 6 0.1 15 6 0.8 480-3172-ND 3.42 2.28 1.86 ICL155RO006-01 
5 ra 0.07 15 6 0.8 480-3173-ND 5.03 3.50 2.88 ICL155R007-01 
10 8 0.1 22 6 1 480-3174-ND 5.14 3.72 3.05 ICL2210008-01 
16 4 0.27 15 6 0.8 480-3171-ND 4.96 3.42 2.79 ICL1516004-01 
50 2 0.72 11.5 5 0.8 480-3170-ND 4.12 2.84 2.32 ICL1250002-01 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1993 


. R@ Dimension 
G E Se nsi ng Oper. 25°C Transition A Digi-Key Price Each 
Volt. (Q) Temperature D.C.t (mm) Part No. 1 10 100 
H 12 2 120°C 14.0 15.24 235-1130-ND 3.79 3.41 2.69 
PTC Thermistors 12 10 110°C 7.0 8.89 235-1131-ND 1.86 1.67 1.32 
PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are 12 25 110°C 7.0 8.89 235-1132-ND@ 1.86 1.67 1.32 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic 25 50 30°C 7.0 7.62 235-1120-ND* 1.86 1.67 1.32 
materials. They are characterized by an extremely large 25 50 40°C 7.0 7.62 235-1121-ND@* 1.86 1.67 1.32 
resistance change in a small temperature span. 25 50 50°C 7.0 7.62 235-1122-ND@* 1.86 1.67 1.32 
: 0 25 50 60°C 7.0 7.62 235-1123-ND@* 1.86 1.67 1.32 
SUMIEE LO ytesietances £50'6 abcs'¢ 25 50 70°C 7.0 8.89 285-1124-ND@ 1.86 1.67 1.32 
* Tolerance on transition temperature is +7°C 
25 50 80°C 7.0 8.89 235-1125-ND® 1.86 1.67 1.32 
25 50 90°C. 7.0 8.89 235-1126-ND® 1.86 1.67 1.32 
A 25 50 100°C 7.0 7.62 235-1127-ND@* 1.86 1.67 1.32 
i 25 50 110°C 7.0 7.62 235-1128-ND@* 1.86 1.67 1.32 
50 5 65°C 14.0 15.24 235-1133-ND 3.79 3.41 2.69 
50 10 110°C 10.0 11.43 235-1134-ND® 2.50 2.25 1.77 
50 50 110°C 12.0 11.43 235-1135-ND 3.15 2.83 2.23 
50 200 110°C 9.0 10.16 235-1136-ND 2.50 2.25 1.77 
120 10 120°C 20.0 20.32 235-1137-ND® 4.53 4.07 3.21 
120 20 120°C 18.0 16.51 235-1138-ND® 3.53 3.18 2.51 
120 25 60°C 15.0 15.24 235-1139-ND® 3.53 3.18 2.51 
120 50 120°C 12.0 12.70 235-1140-ND® 3.15 2.83 2.23 
240 50 65°C 17.0 15.24 235-1142-ND 3.88 3.49 2.75 
240 50 110°C 18.0 16.51 235-1143-ND® 3.88 3.49 2.75 
8 240 100 120°C 18.0 16.51 235-1144-ND@ 3.88 3.49 2.75 
5 240 1,500 100°C 12.0 8.89 235-1145-ND@ 3.44 3.06 2.41 
an 
9 480 1,000 100°C 18.0 19.05 235-1146-ND 4.53 4.07 3.21 
4 480 2,000 100°C 15.0 13.97 235-1147-ND 3.79 3.41 2.69 
480 5,000 100°C 12.0 8.89 235-1148-ND® 2.50 2.25 1.77 
Temperature @ RoHS Compliant — + D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
* KCPTC1-KIT-ND Digi-Key® PTC Thermistors Kits 
2 each of all values denoted (12 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included ...................cecccc ee eec ee ee eset ee eeeeees $24.18 


PTC Resettable Fuses A 


* Telephone line fault protection 
© Over-current protection for transformers 
* Locked rotor protection for FHP motors 


Inrush Current Limiters 


SPECIFICATIONS: ¢ Inrush Current Limiters protect against high peak 
inrush current, especially in AC/DC switching power supplies ° All 
resistances +25% @ 25°C ° All parts insulated with a protective coating 


Resistance under load is for reference only. Actual values may vary due yp Alternate @ I “ Minimum Limit Current: The minimum amount of current required by the PTC to 
to ambient temperature, air flow, or mounting conditions. “= Eocation guarantee switching at the minimum ambient temperatures. 
= 5 = Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to 
No Load | Maximum* Steady | Approximately pass without switching at the maximum ambient temperature. 
Res. @ State Res. @ Diameter Digi-Key Price Each 
25°C (9) | Current(Amps) | 1Max.(9) | (mm) Part No. 1 10 100 No Ld.| Dim. | Min. Switch | Max. No-Switeh 
07 12.0 02 19.56 KC022L-ND@ 4.25 3.83 3.02 Oper.| Res. A Current Current Digi-Key Price Each GE Sensing 
13 8.0 .04 13.97 KC023L-ND® 2.78 2.50 1.97 Volt.|@ 25°C | (mm)| O°C 25°C | 25°C 55°C | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
es ao a5 ace Sea occa oaadee 1 15.24) 145 1.29 | 087 0.64 |235-1149-ND@ 2.28 2.05 1.62)AL5305-1-110-12-PTF 
70 5.0 16 19.56 KCOOSL-ND® 234 210 166 25 | 15.24] 0.92 0.82 | 0.55 0.40 | 235-1160-ND 2.59 234 1.84)/RL5305-2.5-110-12-PTF 
s : z = zs = = 12 5 | 11.43} 0.55 0.49 | 0.33 0.24 | 235-1150-ND@ 2.30 2.07 1.63] RL4005-5-110-12-PTF 
10.0 5.0 18 19.56 KCOO6L-ND® 2.34 2.10 1.66 10 | 8.89) 0.32 0.30 | 019 0.14 |235-1151-ND@ 1.92 1.73 1.37/RL3005-10-110-12-PTF 
16.0 4.0 27 19.56) KCOO7L-ND@ 2.34 210 1.66 25 | 8.89] 0.20 0.19 | 0.12 0.09 | 235-1159-ND 1.92 1.73 _1.37|RL3005-25-110-12-PTF 
be oF a ae ae oa eis be o5 | 15 | 19.05] 1.34 1.19 | 081 0.59 | 235-1161-ND@ 4.53 4.07 3.21) RL7008-1.5-110-25-PTF 
1 | veo | | ee Se S488 a 50 ]is24| 065 O56] 038 020 oustisaaiDe 288 253 1e4/mstes i007 
5.0 | 15.24) 0.65 0.58 | 0. d 5-1152-ND® 259 2: : 5506-5-110-50- 
ia +2 oy tie cn ae tee te 10 | 11.43) 0.39 0.34 | 0.23 0.17 |235-1153-ND@ 2.59 2.34 1.84|RL4006-10-110-50-PTF 
50.0 16 75 11.43 KCO13L-ND@ 2.06 1.85 146 50 | 25 | 12.70) 0.27 0.24 | 0.16 0.12 |235-1163-ND®@ 2.88 2.60 2.05|RL4508-25-110-50-PTF 
50.0 14 ‘89 11.43 KCO14L-ND@ 2.06 1.85 146 50 | 11.43) 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | 235-1158-ND 2.59 2.34 1.84) RL4010-50-110-50-PTF 
50 47 oP 13.97 KCO15L-ND@ 210 1.90 1.49 100 | 10.67) 0.13 0.12 | 0.08 0.06 | 235-1154-ND®@ 2.16 1.95 1.54|/RL3810-100-110-50-PTF 
zi 10 | 20.32) 0.55 0.49 | 0.33 0.24 | 235-1155-ND® 4.72 4.24 3.34)RL7510-10-110-120-PTF 
ae oe es ee ood ane ah ia ae j29 | 20 | 1651) 0.37 0.33 ) 0.22 0.16 | 235-1164-ND 259 2.34 1.84] RL6010-20-110-120-PTF 
16.0 17 ‘49 13.97 KCO18L-ND® 210 1.90 1.49 50 | 12.70) 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | 235-1156-ND® 2.88 260 2.05]/RL4510-50-110-120-PTF 
25.0 24 A 43.97 KCO19L-ND® 2410 1.90 1.49 100 | 10.16) 0.13 0.11 | 0.08 0.06 | 235-1157-ND 216 1.95 1.54] RL3510-100-110-120-PTF| 
25.0 Ace AQ 13.97 KCO20L-ND@ 2.10 1.90 1.49 50 | 16.51) 0.23 0.21 | 0.14 0.10 | 235-1165-ND® 4.72 4.24 3.34)RL6315-50-110-240-PTF 
30.0 15 60 10.16 KCO21L-ND® 2.06 1.85 1.46 240 | 100 | 16.51) 0.16 0.15 | 0.10 0.07 |235-1166-ND® 4.72 4.24 3.34)RL6315-100-110-240-PTF 
@ RoHS Compliant —_* These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air flow 250 |16.51/ 0.10 0.09 | 0.06 0.05 [ASSRRIGTENES) 4.72 4.24 3.94) RL6315-250-110-240-PTF 


environment with the thermistor mounted 1/2" from circuit board. @ RoHS Compliant 


PTC Thermistors YM120 Series 


This range of PTC thermistors is designed to operate at main voltages Electrical Specifications Dim. 
and is intended for general purpose usage in over-current, over- [Res @ | In (25°C) | It (25°C) | Int (55°C) | It (10°C) | Imo | Vmax | A | Digi-Key Price Each GE Sensing 
voltage and direct over-temperature protection. 25°C. 0 mA mA jh mA A Veins: Max. Part No. 1 10 100 Part No. 
Each device in the range consists of a disc of barium titanate 
thermistor material with silvered faces and solder coated copper | 1800 16 23 12 25 0.1 | 265 | 4.0mm | 235-1072-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C15N182 
lead wires. A painted finish is applied which is not intended to confer 1200 20 28 16 31 04 265 | 4.0mm | 235-1073-ND 3.00 2.63 2.04 YM120C20N122 
insulating properties. . . ° . . 
_ 600 28 40 22 44 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1074-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C30N601 
+ : 60 45 25 
5.0 A : ies 300 39 55 30 60 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1075-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C45N301 
gic —} mm i 
t HReeS= 
legoal 20 7 f 150 57 80 44 88 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C60N151 
Ra5 Resistance at 25°C 100 70 98 54 108 | 0.4 | 265 | 4.5mm | 235-1077-ND 1.81 1.59 1.23 | YM120C80N101 
20% Tolerance on Resistance at 25°C 60 93 131 72 144 0.6 | 265 | 6.0mm | 235-1078-ND 1.81 1.59 1.23 | YM120D105N600 
Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 45 110 155 85 170 | 0.7 | 265 | 7.0mm | 235-1079-ND 1.81 1.59 1.23 | YM120D125N450 
Ir(25°C) Current whleh: wl ip; thermistor (26° ambient) 33 128 181 99 198 | 09 | 265 | 7.5mm | 235-1080-ND 2.58 2.26 1.75 | YM120D150N330 
Int(55°C) Current which will not trip thermistor (55°C ambient) 
ir(10°C) Current which will trip thermistor (10°C ambient) 20 192 265 149 298 =| 1.3 | 265 | 9.5mm | 235-1082-ND 2.58 2.26 1.75 | YM120D200N200 
Imo Maximum Overload Current at 265V rms (10° ambient) 15 234 330 181 362 | 1.7 | 265 | 11.5mm | 235-1083-ND 3.59 3.14 2.44 | YM120D260N150 
V Max. Maximum Voltage V 
us emu Sage Ss 10 314 444 243 486 | 27 | 265 | 14.0mm| 235-1084-ND 5.19 4.54 ~—3.53 | YM200370N100 
D Max. Maximum Disc Diameter 
T Max. Maximum Overall Thickness 6 407 575 315 630 | 3.9 | 265 | 165mm] 235-1085-ND 6.38 5.59 4.34 | YM120D480N060 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1994 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A cosrv4 BCcomponents Su rface Mou nt PTC Thermistors panensons in 


. 8.0 
For Overload Protection 
The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct soldering onto a printed-circuit i ' H T le: 
board (PCB) or substrate. The ceramic is soldered to the lead-frame by a local reflow process, during which the solder layer is melted a Ee 0.6-| - 7 
to the metallized ceramic surface using a low residue flux. |__76 06-1 
Features: ¢ Ideal for pick-and-place circuit assembly * Low mounting height * Suitable for reflow soldering * Small ceramic diameter 0.0 
for faster response * Low heat transfer to substrate * Flat terminations for stable positioning and good solderability 
Res. @ Voltage Ceramic Cut Tape Tape and Reel 
25°C Maximum Int @ ke Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(Q) (Vv) 25°C 70°C 25°C Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.61 1.42 1.11 = = 2322 661 97012 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1568TR-ND 604.50/M 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.61 1.42 reall BC1561TR-ND 604.50/M 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 
20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1569TR-ND 604.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 = = 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1564TR-ND 604.50/M 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.61 1.42 1.41 BC1560TR-ND 604.50/M 2322 661 97002 
General Industrial Type 
3.3 24 400 — 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1567TR-ND 604.50/M 2322 661 97013 
9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1565TR-ND 604.50/M 2322 661 97011 


Leaded PTC Therm istors These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for overload protection. 
Features: ¢ Switch Temperature: Ts = 140°C, (Series 2322 660 5: Ts = 120°C) * Small ratio between trip and non-trip currents * High maximum inrush 
current * Excellent long term behavior, also in humidity * UL approved PTCs are guaranteed to withstand severe test programs » UL file E148885 


For Overload Protection according to XGPU2 standard UL1434 
Res. Int Max. It Min. Voltage | Typical | Dimensions - mm Dimensionsin'mm 
@ 25°C @ 25°C @ 25°C Max. oD Maximum Digi-Key Price Each Vishay 
+20% (0) (mA) (mA) (Vv) (mm) D Ti Part No. 1 10 100 Part No. 
0.9 920 1380 30 12 12.5 4.0 BC2323-ND® 1.75 1.58 1.25 2381 662 59211 
50 94 145 60 45 5.0 4.0 BC2319-ND® 1.13 1.02 80 2381 660 59491 
1.3 1000 1500 145 20 20.5 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
3.8 450 675 145 12 12.5 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
3.8 450 675 145 12 12.5 5.0 BC2322-ND@ 1.67 1.50 1.19 2381 662 54512 
40 110 165 145 4.5 5.0 5.0 BC1348-ND 1.28 1.16 91 2322 660 51112 
240 47 70 145 4.5 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 -99 .78 2322 660 54792 
48 110 165 265 6.5 7.0 5.5 BC2321-ND® 1.28 1.16 91 2381 661 51113 
56 95 143 265 45 5.0 5.5 BC2320-ND® 71 64 51 2381 660 59593 
120 63 95 265 4.5 5.0 5.5 BC2318-ND® 1.13 1.02 -80 2381 660 56393 
500 28 42 265 4.5 5.0 5.5 BC2316-ND® 1.04 94 74 2381 660 52893 
1200 19 29 265 4.5 5.0 5.5 BC2315-ND@ 1.13 1.02 80 2381 660 51993 
@ RoHS Compliant 


a,  f . Features: ¢ Solderable wraparound terminations * Alumina substrate base with 
W y PTC thin film element »* 0603, 0805 and 1206 sizes available Specifications: 
a pecifications: 
VISHAY. Dale NE al Su rface M ou nt Li near *TCR at 25°C: 4110 ppm/K *TCR Tolerance: +400 ppm/K  * Operation 
PTC Cc h i p Therm i stors — TFPT Series Temperature Range: -55°C ~ 125°C + Short Time Overload: 2.5 x Maximum 
Working Voltage for 5 seconds 
Dimensions - mm 
Case Size A B c D E 
0603 1.60 + 0.10 0.85 + 0.10 0.45 + 0.10 0.30 + 0.20 0.30 + 0.20 
0805 2.00 + 0.15 1.25 + 0.15 0.45 + 0.10 0.40 + 0.20 0.40 + 0.20 
1206 3.20 + 0.15 1.60 + 0.15 0.55 + 0.10 0.50 + 0.25 0.50 + 0.25 
Resistance Maximum Power Cut Tape Tape and Reel 
Case Values Working Voltage Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Dale 
Size (Q) Tolerance (VDC)t (mW) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
100 +5% 30 75 541-1164-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1164-2-ND 653.00 TFPT0603L1000JV 
1K +0.5% 30 75 541-1165-1-ND 2.40 2.10 1.65 541-1165-2-ND 870.00 TFPT0603L1001DV 
1K +1% 30 75 541-1166-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1166-2-ND 725.00 TFPT0603L1001FV 
1K 45% 30 75 541-1198-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1198-2-ND 653.00 TFPT0603L1001JV 
150 +1% 30 75 541-1167-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1167-2-ND 725.00 TFPT0603L1500FV 
60s 220 21% 30 75 541-1168-1-ND 2.00. 1.75 1.38 | 541-1168-2-ND 725.00 TFPTO603L2200FV 
330 41% 30 75 541-1169-1-ND 2.00 1,75 1.38 541-1169-2-ND 725.00 TFPTO603L3300FV 
390 +5% 30 75 541-1170-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1170-2-ND 653.00 TFPTO603L3900JV 
470 41% 30 75 541-1171-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1171-2-ND 725.00 TFPT0603L4700FV 
820 +1% 30 75 541-1199-1-ND 2.00 1,75 1.38 541-1199-2-ND 725.00 TFPTO603L8200FV 
100 45% 40 100 541-1200-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1200-2-ND 653.00 TFPT0805L1000JV 
1K +1% 40 100 541-1172-1-ND 2.00 1,75 1.38 541-1172-2-ND 725.00 TFPT0805L1001FV 
1K +5% 40 100 541-1173-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1173-2-ND 653.00 TFPT0805L1001JV 
1.2K 41% 40 100 541-1174-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1174-2-ND 725.00 TFPT0805L1201FV 
1.5K +1% 40 100 541-1175-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1175-2-ND 725.00 TFPT0805L1501FV 
1.8K +1% 40 100 541-1176-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1176-2-ND 725.00 TFPT0805L1801FV 
1.8K 45% 40 100 541-1177-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1177-2-ND 653.00 TFPT0805L1801JV 
2.2K 41% 40 100 541-1178-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1178-2-ND 725.00 TFPT0805L2201FV 
2.2K +5% 40 100 541-1179-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1179-2-ND 653.00 TFPT0805L2201JV 
2.7K +1% 40 100 541-1180-1-ND 2.00 1,75 1.38 541-1180-2-ND 725.00 TFPT0805L2701FV 
0805 3.3K +1% 40 100 541-1181-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1181-2-ND 725.00 TFPT0805L3301FV 
3.3K +5% 40 100 -ND 1.80 1.58 1.24 541-1182-2-ND 653.00 TFPT0805L3301JV 
3.9K 41% 40 100 -ND 2.00 75 1.38 541-1183-2-ND 725.00 TFPT0805L3901FV 
3.9K +5% 40 100 -ND 1.80 1.58 1.24 541-1184-2-ND 653.00 TFPTO805L3901JV 
470 +1% 40 100 541-1185-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1185-2-ND 725.00 TFPTO805L4700FV 
4.7K 41% 40 100 541-1186-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1186-2-ND 725.00 TFPT0805L4701FV 
4.7K +5% 40 100 541-1187-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1187-2-ND 653.00 TFPT0805L4701JV 
5K 41% 40 100 541-1201-1-ND 2.00 1,75 1.38 541-1201-2-ND 725.00 TFPTO805L5001FV 
5K +5% 40 100 541-1202-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1202-2-ND 653.00 TFPTO805L5001JV 
680 45% 40 100 541-1188-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1188-2-ND 653.00 TFPTO805L6800JV 
10K +1% 50 125 541-1189-1-ND 2.00 1,75 1.38 541-1189-2-ND 725.00 TFPT1206L1002FV 
10K 45% 50 125 541-1190-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1190-2-ND 653.00 TFPT1206L1002JV 
220 41% 50 125 541-1191-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1191-2-ND 725.00 TFPT1206L2200FV 
2.2K +5% 50 125 541-1192-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1192-2-ND 653.00 TFPT1206L2201JV 
1206 3.9K +5% 50 125 541-1193-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1193-2-ND 653.00 TFPT1206L3901JV 
4.7K 41% 50 125 541-1194-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1194-2-ND 725.00 TFPT1206L4701FV 
5.6K 45% 50 125 541-1195-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1195-2-ND 653.00 TFPT1206L5601JV 
6.8K +1% 50 125 541-1196-1-ND 2.00 1.75 1.38 541-1196-2-ND 725.00 TFPT1206L6801FV 
6.8K +5% 50 125 541-1197-1-ND 1.80 1.58 1.24 541-1197-2-ND 653.00 TFPT1206L6801JV 


t Rated continuous Working Voltage is maximum working voltage or square root of the power rating times resistance value, whichever is less. 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 1995 


VISHAY. BCcomponents Leaded PTC Thermistors pimenene oy 
Overload Protection for Telecommunication 


Advanced developments in telephone equipment in recent years have radically altered the protection requirements for both exchange and subscriber equipment. The range of Positive 
Temperature Coefficient (PTC) thermistors includes devices specially designed to provide overcurrent protection. 

Features: ¢ Fast protection against power contact faults * Withstand high overload currents of up to 10A » High voltage withstanding capabilities for the larger sized thermistors * Good 
tracking over a wide temperature range for all matched or binned types * Excellent stability over extended time ¢ All telecom PTCs are coated with a high temperature silicon lacquer 
(UL94V0) to protect them from any harsh environments and to improve their lifetime 


Res. Voltage |Non-Trip| Trip Dimensions - mm Cut Tape Tape and Reel 
@ 25°C Max. Current | Current Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(0) (V) | Int (mA) | Int (ma) |— D v H | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 Part No. 
4 100 85 280 7.0 4.0 11.0 | BC1553CT-ND 1.00 .88 69 | — — | 2322 661 91066 
25 220 70 200 8.5 5.0 11.5 | BC1554CT-ND 1.19 1.04 .82 | BC1554TR-ND 445.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 11.0 | BC1555CT-ND 1.19 1.04 82 [ES — | 2322 661 93043 


A i H Hi 2 . ‘ 
— PTC Thermistors — For Capacitor Charging RoHS Dimensions in mm 
Sr Features: ¢ Self-protecting in case of malfunction of short-circuit relay or internal short-circuit of capacitor * Encased thermistor disk with clamp contacts (2) 19 —| 12.5 
¢ For high pulse currents and high number of operating cycles * Flame-retardant plastic case * Case material UL-listed * Sn-plated lead-free solder pins IF 
24 


EPCOS: Applications: « In-rush current limiter (charging resistor) for smoothing and DC link capacitors * To replace high-power fixed resistors for capacitor charging 


Rated Max. Pulse Breakdown 
Vmax Resistance Current Voltage Digi-Key Pricing Epcos ails Le 
(VDC) (0) (A) (v) Part No. 1 10 100 Part No. Irie | 03 Id abs 
550 20 50 >700 495-3449-ND 3.41 24.34 194.72 B59201J0140B010 10.16 7.62 
650 56 25 >700 495-3450-ND 3.41 24.34 194.72 B59202J0135B010 
800 100 20 >900 495-3451-ND 3.41 24.34 194.72 B59204J0130B010 


Surface Mount PTC Thermistors — For Temperature Protection 


Features: ¢ Thermistor chip with lead-free tinned terminations * Small size * Fast and reliable response »* Suitable for reflow soldering Ww T 
Applications: * DC/DC converters * Home appliances * Dimmers * Electronic ballasts * Temperature management in automotive electronics * Over temperature protection *| [ ial 
of power transistors and power IC’s (e.g. in battery pack, notebook) * SMPS 


Nominal Maximum 
Threshold Rated Operating Cut Tape Tape and Reel 
Size | Temperature | Resistance Voltage i-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Code (°C) (Q) (vDCc) Part No. 1 410 100 | PartNo. 4,000 Part No. 
75 495-2408-1-ND 80 70 55 495-2408-2-ND 290.00/M B59601A0075A062 
85 80 70 55 290.00/M B59601A0085A062 
95 80 70 55 290.00/M B59601A0095A062 
0603 105 470 32 80 70 55 290.00/M B59601A0105A062 Dimensions - mm 
4115: 80 70 55 290.00/M B59601A0115A062 
125 80 70 55 290.00/M B59601A0125A062 ir 
135 495-2414-1-ND 80 70 55 495-2414-2-ND 290.00/M B59601A0135A062 09 
70 495-2415-1-ND 78 69 54 495-2415-2-ND 283.00/M B59701A0070A062 08 
90 495-2608- 88 51 38 495-2608- 278.00/M B59701A0090A062 : 
100 495-2609- .88 51 .38 495-2609- 278.00/M B59701A0100A062 
geo 110 si 25 495-2610-1-ND ‘88 ©5138 _| 495-2610-2-ND 278.00/M B59701A01 10A062 
120 495-2611-1-ND .88 51 .38 = = B59701A0120A062 
130 495-2612-1-ND 88 51 38 495-2612-2-ND 278.00/M B59701A0130A062 


Surface Mount PTC Thermistors — For Overcurrent Protection 


Features: ¢ Suitable for reflow soldering and for automatic placement 
Applications: * Overcurrent protection * Short-circuit protection Dimensions in mm 


Maximum 
Rated Rated Switch Switch Cut Tape 
Size | Resistance} Current Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Fig. | Code (Q) (mA) (mA) (A) Part No. ul 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
27 90 180 0.5 495-2416-1-ND 1.15 1.01 79 495-2416-2-ND 2,000 416.00/M B59606A0110A062 
1 1210 55 70 130 0.4 495-2417-1-ND 1.04 92 72 495-2417-2-ND 2,000 378.00/M B59607A0120A062 
125 50 90 0.3 495-2418-1-ND 1.04 92 72 495-2418-2-ND 2,000 378.00/M B59707A0120A062 
400 15 40 0.2 495-3878-1-ND NEW! 1.23 1.08 85 495-3878-2-ND NEW! 2,000 445.00/M B59807A0090A062 
55 40 85 0.7 495-2419-1-ND 1.75 1.53 1.21 495-2419-2-ND 1,000 634.00 B59115P1080A062 
2 3225 25 65 135 1.0 495-2421-1-ND 1.78 1.56 1.23 495-2421-2-ND 1,000 645.00 B59215P1080A062 
4.6 165 340 1.0 495-2420-1-ND 1.78 1.56 1.23 495-2420-2-ND 1,000 645.00 B59201P1080A062 
3 3225 16 150 310 1.6 495-3877-1-ND NEW! 2.20 1.93 1.52 495-3877-2-ND NEW! 1,000 798.00 B59315P1120A062 
Leaded PTC Thermistors — For Temperature Protection RoHS Dimensions in mm 


Features: * Thermistor pellet with insulating encapsulation * Low-resistance * Steep R/T curve » Silver-plated and Insulated AWG 26 litz wires @) 
¢ Extremely fast response due to small dimensions ¢ UL approved to UL 1434 (file number E69802) 
Applications: * Thermal protection of winding in electric motors * Limit temperature monitoring 


Nominal Maximum 
Threshold Rated Operating 
Temperature Resistance Voltage Digi-Key Price Each Epcos 
(°C) (a) (vpc) Part No. 1 10 100 Part No. 
70 <100 30 495-2615-ND 3.61 2.58 2.07 B59100M1070A070 
120 <100 30 495-2617-ND 3.35 2.40 1.92 B59100M1120A070 
155 <100 30 495-2618-ND 3.35 2.40 1.92 B59100M1155A070 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1996 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


Leaded PTC Thermistors 


For Overcurrent Protection 


A 
Ez Fig. 1 NEW! 
EPCOS 


Features: 

¢ Short response times 

¢ UL approval for UL 1434 (file number E69802) 
¢ VDE approval (license number 104843 E) 
Applications: 

¢ Overcurrent and short-circuit protection 


IN 


Maximum 
Rated Rated Rated Switch Switch Dimensions 
Resistance Voltage Current Current Current mm Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (0) (Vv) (mA) (mA) (A) b Ti h Part No. 1 10 100 Part No. 
25 380 123 245 2.0 12.5 7.0 16.5 495-3879-ND NEW! 3.37 2A 1.67 B59750B0120A070 
50 380 87 173 2.0 12.5 7.0 16.5 495-3880-ND NEW! 3.37 2.17 1.67 B59751B0120A070 
70 380 64 127 1.4 8.5 7.0 12.0 495-3886-ND NEW! 2.01 1.30 1.00 B59770B0120A070 
80 380 69 137 2.0 12.5 7.0 16.5 495-3881-ND NEW! 3.37 217 1.67 B59752B0120A070 
120 380 56 12 2.0 12.5 7.0 16.5 495-3882-ND NEW! 3.37 2.17 1.67 B59753B0120A070 
1 120 380 49 97 1.4 8.5 7.0 12.0 495-3887-ND NEW! 2.01 1.30 1.00 B59771B0120A070 
150 380 43 86 1.4 8.5 7.0 12.0 495-3888-ND NEW! 2.01 1.30 1.00 B59772B0120A070 
150 380 50 100 2.0 12.5 7.0 16.5 495-3883-ND NEW! 3.37 217 1.67 B59754B0120A070 
500 500 28 55 1.4 12.5 7.0 16.5 495-3884-ND NEW! 3.37 217 1.67 B59755B0115A070 
500 500 24 48 1.0 8.5 7.0 12.0 495-3889-ND NEW! 2.01 1.30 1.00 B59773B0120A070 
1100 500 16 32 1.0 8.5 7.0 12.0 495-3890-ND NEW! 2.01 1.30 1.00 B59774B0115A070 
7500 1000 8 17 0.5 12.5 7.0 16.5 495-3885-ND NEW! 8.11 5.22 4.02 B59758B0110A070 
0.8 24 850 1700 5.5 13.5 3.5 17.0 495-3897-ND NEW! 1.82 TAZ 90 B59955C0120A070 
1.2 24 600 1200 4.3 11.0 3.5 14.5 495-3899-ND NEW! 1.55 1.00 77 B59965C0120A070 
1.8 24 450 900 3.0 9.0 3.5 12.5 495-3901-ND NEW! 1.33 86 66 B59975C0120A070 
3.7 63 320 640 5.5 13.5 3.5 17.0 495-3896-ND NEW! 1.82 1.17 -90 B59950C0120A070 
4.6 24 250 500 1.0 6.5 3.5 10.0 495-3904-ND NEW! 1.14 74 57 B59985C0120A070 
5.6 63 250 500 4.3 11.0 3.5 14.5 495-3898-ND NEW! 1.55 1.00 77 B59960C0120A070 
9.4 63 150 300 3.0 9.0 3.5 12.5 495-3900-ND NEW! 1.33 86 66 B59970C0120A070 
10 230 200 400 2.2 13.5 5.0 17.0 495-3891-ND NEW! 2.01 1.30 1.00 B59850C0120A070 
13 24 120 240 0.7 4.0 3.5 75 495-3907-ND NEW! .96 62 48 B59995C0120A070 
2 15 230 140 280 1.5 11.0 5.0 14.5 495-3892-ND NEW! 1.64 1.06 82 B59860C0120A070 
25 63 50 110 1.0 6.5 3.5 10.0 495-3902-ND NEW! 1.14 74 57 B59980C0080A070 
25 63 85 170 1.0 6.5 3.5 10.0 495-3903-ND NEW! 1.14 74 57 B59980C0120A070 
25 230 100 200 1.0 9.0 5.0 12.5 495-2613-ND 1.55 1.00 Ris B59870C0120A070 
55 63 30 60 0.7 4.0 3.5 75 495-3905-ND NEW! .96 62 48 B59990C0080A070 
55 63 50 100 0.7 4.0 3.5 75 495-3906-ND NEW! .96 62 48 B59990C0120A070 
70 230 55 110 0.4 6.5 5.0 10.0 495-2614-1-NDt 1.58 91 67 B59880C0120A051 
70 230 55 110 0.4 6.5 5.0 10.0 495-2614-2-ND$ 595.00/1,500 B59880C0120A051 
150 230 30 60 0.2 4.0 5.0 75 495-3895-ND NEW! 1.14 74 57 B59890C0120A070 
1200 500 15 30 0.1 6.5 5.0 10.0 495-3893-ND NEW! 1.23 79 61 B59885C0120A070 
1500 500 12 24 0.1 6.5 5.0 10.0 495-3894-ND NEW! 1.23 79 61 B59886C0120A070 
+ CutTape + Tape and Reel 


Inrush Current Limiters 


Features: ¢ Usable in series connections up to 265Vrms * Coated thermistor disk * UL Approval (E69802) 
Applications: * Switch-mode power supplies 
Specifications: + Climatic category: 55/170/21 * Tolerance: +20% 


Dimensions in mm 


Res. @ | Imax (A) | B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos Res. @ | Imax(A) | B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.| 25°C (0) | 0°C ~ 65°C | (K) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| 25°C (0) | 0°C ~ 65°C | (K) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
47 3.0 2800 | 495-2079-ND 25 2.149 17.19 | B57153S0479M000 25 6.5 2800 | 495-3056-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0259M000 
F 10 2.0 2800 | 495-2076-ND 25 219 17.19 | B57153S0100M000 47 5.1 2900 | 495-2099-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0479M000 
15 18 2900 | 495-2077-ND 25 249 17.19 | B57153S0150M000 5 5.0 2900 | 495-2100-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0509M000 
33 1.3 3000 | 495-2078-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0330M000 4 10 3.7 3060 | 495-2097-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0100M000 
5 42 2800 | 495-2093-ND 30 263 20.63 | B57285S0509M000 15 80 5000 _ EiSbe0SS.ND TS —J098+_229180)) (BSI2S7S01S0N000 
2 6 4.0 2800 | 495-3043-ND 30 2.63 20.63 | B57235S0609M000 22 28 3300 | 495-3054-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0220M000 
8 3.5 2900 | 495-3044-ND 30 2.63 20.63 | B57235S0809M000 33 2.5 3300 | 495-3057-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0330M000 
10 3.0 2900 | 495-2092-ND 30 2.63 20.63 | B57235S0100M000 25 8.4 2800 | 495-3062-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0259M000 
25 5.5 2700 | 495-3049-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0259L002 47 66 2965 | 495-2102-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0479M000 
3 5.0 2700 | 495-3050-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0309L002 5 6.4 2965 | 495-2103-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0509M000 
5 45 2800 | 495-3051-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0509L002 5 10 5.0 3065 | 495-2101-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0100M000 
5 45 2800 | 495-2096-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0509M000 15 44 3165 | 495-3058-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0150M000 
8 3.7 2900 495-3052-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0809L002 16 4.0 3165 495-3059-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0160M000 
3 10 3.5 2900 | 495-2094-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0100M000 22 4.0 3265 | 495-3060-ND -78 6.78 53.30 | B57238S0220M000 
12 3.2 2900 | 495-3045-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0120M000 25 3.4 3265 | 495-3061-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0250M000 
16 29 2965 | 495-3046-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0160M000 1 16.0 2800 | 495-1871-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0109M000 
20 2.8 3065 | 495-3047-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0200M000 ‘ 25 1 2900 | 495-3063-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0259M000 
25 25 3065 | 495-3048-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0250M000 5 8.5 3060 | 495-2114-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0509M000 
50 1.9 3165 | 495-2095-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0500M000 10 75 3300 | 495-2112-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0100M000 
4 1 9.0 2700 | 495-2098-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0109M000 7 1 20.0 2800 | 495-2123-ND 3.75 32.81 257.81 | B57464S0109M000 
22 7.0 2800 | 495-3055-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0229M000 
+ Tolerance +15% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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AMETHERM 
Circuit Protection Thermistors 


Inrush Current Limiters 


Ametherm’s MegaSurge™, Surge Limiter and bigAMP Series of Inrush Current Limiters offer an economical and space saving solution for limiting high inrush currents. Ametherm 
also offers the highest current rated Thermistors available for Inrush Current Limiting. 


Resistance Maximum Steady Maximum Diameter Lead Lead 
@ 25°C State Current @ 65°C Energy (D) Spacing (S) Length (L) Digi-Key Price Each Ametherm 
(Q) (Amps) (Joules) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
150 2 110 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1000-ND 3.11 1.92 1.45 MS12 15102 
10 8 200 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1003-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 10008 
20 5 180 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1007-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 20005 
50 4 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1010-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 50004. 
75 4 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1011-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 75004. 
120 2 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1004-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 12102 
220 3.5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1008-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 22103 
50 40 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1013-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 0R540 
1.0 36 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1016-ND 4.51 3.69 2.87 MS32 1R036 
2.0 25 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1019-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 2R025 
5.0 20 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1021-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 5R020 
10 15 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1014-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 10015 
20 8 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1017-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 20008 
20 10 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1018-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 20010 
50 6 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1020-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 50006 
50 50 900 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1023-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 OR550 
1.0 40 800 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1025-ND® 6.44 §.27 4.10 MS35 1R040 
2.0 35 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1027-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 2R035 
3.0 30 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1028-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 3R030 
5.0 25 600 35 +2.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1029-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 5R025 
10 18 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1024-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 10018 
20 10 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1026-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 20010 
10 1 2 3.0 max. 2.5 Nom. 38.0 min. 570-1088-ND@ NEW! 63 39 30 SLO3 10001 
220 1 2 3.0 max. 4.0 Nom. 38.0 min. 570-1087-ND® NEW! 63 39 30 SLO3 22101 
4 3 5 5.6 max. 6.0 Nom. 38.0 min. 570-1085-ND® NEW! 63 39 30 SLO5 4RO03 
5 1 5 5.6 max. 6.0 Nom. 38.0 min. 570-1084-ND® NEW! 63 39 30 SLO5 5RO01 
30 0.25 3 5.5 +0.5 6.0 Nom. 38.0 min. 570-1086-ND® NEW! 63 39 30 SLO5 30001 
20 2 8 8 +0.5 6.4 +2.0 38 +3.0 570-1083-ND® NEW! 63 39 30 SLO8 20002 
2 5 30 10 +0.5 5.1 Nom. 38 min. 570-1081-ND® NEW! 72 45 34 SL10 2RO05 
10 3 17 9.5 +1.0 7.8 +1.0 38 +3.0 570-1082-ND@ NEW! 72 A5 34 SL10 10003 
50 1.6 18 10 +0.5 6.35 +0.6 9.9 +0.9 570-1080-ND® NEW! 72 45 34 SL10 50002 
1 10 28 12 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1077-ND® NEW! 89 55 42 SL12 1R010 
10 4 40 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1079-ND® NEW! 89 55 42 SL12 10004 
10 6 40 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1078-ND@ NEW! 89 55 42 SL12 10006 
20 3 35 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1076-ND@ NEW! 89 55 42 SL12 20003 
25 2 30 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1075-ND® NEW! 89 55 42 SL12 25002 
50 2 20 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1074-ND® NEW! 89 55 42 SL12 50002 
2.5 7 80 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1072-ND@ NEW! 1.02 63 A8 SL15 2R507 
5 7 50 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1070-ND@ NEW! 1.02 63 A8 SL15 5RO07 
47 3 50 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1071-ND@ NEW! 1.02 63 48 SL15 47003 
60 2 50 15 +0.5 7.8 +0.3 38 41.5 570-1069-ND® NEW! 1.02 63 48 SL15 60002 
220 2 50 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1073-ND@ NEW! 1.02 63 48 SL15 22102 
5.0 6 75 18 +1.0 7.8 +1.0 38 +5.0 570-1067-ND@ NEW! 1.39 86 65 SL18 5RO06 
10 5 75 18 +1.0 7.8 +1.0 38 +5.0 570-1068-ND® NEW! 1.39 86 65 SL18 10005 
50 16 160 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1030-ND® 1.68 1.04 79 SL22 OR516 
-70 12 120 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1031-ND® 1.68 1.04 79 SL22 0R712 
1.0 20 65 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1041-ND® 1.68 1.04 79 SL22 1R020 
2.0 18 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1044-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R018 
2.5 8 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1045-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R508 
2.5 10 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1046-ND® 1.68 1.04 9) SL22 2R510 
2.5 15 90 20 +1.0 8.0 +0.2 38 +9.0 570-1047-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R515 
4.0 14 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1050-ND® 1.68 1.04 79 SL22 4RO14 
5.0 6 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1052-ND® 1.68 1.04 79 SL22 5RO06 
5.0 12 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1053-ND® 1.68 1.04 79 SL22 5RO12 
7.0 10 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1055-ND 1.68 1.04 79 SL22 7RO10 
10 5 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1032-ND® 1.68 1.04 79 SL22 10005 
10 8 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1034-ND® 1.68 1.04 79 SL22 10008 
10 9 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1035-ND 1.68 1.04 79 SL22 10009 
14 5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1038-ND 1.68 1.04 79 SL22 14005 
14 7 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1039-ND® 1.68 1.04 79 SL22 14007 
16 4 100 20 +1.0 9.4 +0.9 38 +9.0 570-1040-ND® 1.68 1.04 79 SL22 16004 
20 rg 125 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1042-ND® 1.68 1.04 79 SL22 20007 
30 5 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1048-ND 1.68 1.04 79 SL22 30005 
40 5 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1049-ND® 1.68 1.04 79 SL22 40005 
50 4 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1051-ND® 1.68 1.04 79 SL22 50004 
60 3 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1054-ND 1.68 1.04 79 SL22 60003 
120 3 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1037-ND® 1.68 1.04 79 SL22 12103 
50 30 150 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1056-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 0R530 
50 36 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1057-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 OR536 
1.0 30 160 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1059-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32_ 1R030 
1.0 36 160 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1060-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 1RO36 
2.0 23 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1061-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 2R023 
2.0 25 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1062-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 2R025 
4.0 23 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1063-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 4R023 
5.0 20 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1064-ND® 2.38 1.49 1.13 SL32 5R020 
10 16 150 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1058-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 10015 
RoHS Compliant 


I:NVA)'(. Accu-Guard® SMD Thin-Film Fuse 


The Accu-Guard series of fuses is based on thin-film techniques. This Case Amp Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt AVX 
technology provides a level of control on the component electrical and + B Size Rating Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
physical characteristics that is generally not possible with standard T ibs 0.25 478-2852-1-ND 35 33 25 5,000 135.00/M | FO402EOR25FSTR 
fuse technologies. This has allowed AVX to offer a series of devices 0.50 478-2853-1-ND 35 33 .25 5,000 135.00/M | F0402EOR50FSTR 
which are designed for modern surface mount circuit boards which LS 0.75 478-2854-1-ND 35 33 25 _ — | F0402EOR75FSTR 
require protection. w 0402 1.00 | 478-2855-1-ND 35 33 .25 | 5,000 | 135.00/M | F0402E1ROOFSTR 
Features: * Accurate current rating * Fast-acting * Completely 1.50 478-2856-1-ND 35 33 125 _ — | F0402E1R50FSTR 
compatible with all soldering systems used for SMT Approvals: ¢ UL, cUL: RCD#E143842 2.00 478-2857-1-ND 35 83 25 5,000 135.00/M | F0402E2ROOFSTR 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Carrying Capacity: 0.25 478-2858-1-ND 39 36 27 3,000 149.00/M | FO603EOR25FSTR 
-55°C 107% of rating; -25°C 100% of rating, 125°C 80% of rating * Rated Voltage: 32VAC 0.375 478-2859-1-ND 39 36 27 3,000 149.00/M | FO603EOR37FSTR 
VDC «Interrupt Rating: 50A « Insulation Resistance: >20MO guaranteed (after using at 0.50 478-2860-1-ND 39 36 27 3,000 149.00/M | FO603EOR50FSTR 
rated voltage) 0.75 478-2861-1-ND .39 36 27 3,000 149.00/M | FO603EOR75FSTR 
= = 1.00 478-2862-1-ND 39 36 27 3,000 149.00/M_| FO603E1ROOFSTR 
Dimensions 0603 1.25 | 478-2863-1-ND 39 36 27 | 3,000 149.00/M | FO603E1R25FSTR 
: Inches (mm) 1.55 | 478-2864-1-ND 39 36 27 | 3,000 | 149.00/M | FO603E1R50FSTR 
Size L w T B 1.75 478-2865-1-ND .39 36 27 3,000 149.00/M | FO603E1R75FSTR 
0.039 +0.004 0.022 +0.003 0.016 +0.004 0.008 +0.004 2.00 478-2866-1-ND .39 36 27 3,000 149.00/M | FO603E2ROOFSTR 
0402 (1.00 +0.10) (0.55 +0.07) (0.40 +0.10) (0.20 +0.10) 2.50 478-2867-1-ND .39 36 27 3,000 149.00/M | FO603E2R50FSTR 
0.063 +0.004 0.032 +0.004 0.025 +0.004 0.014 +0.006 3.00 478-2868-1-ND 39 -36 27 3,000 149.00/M | FO603E3ROOFSTR 
gets (1.60 +0.10) (0.81 +0.10) (0.63 +0.10) (0.35 +0.15) + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and temperature. Definitions: » Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without damage. * Hold 
After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the small, sustained self- Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. » Trip Current: The minimum 
heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has been corrected, thus avoiding continuous current that will cause the device to trip at 20°C. * Maximum Current: The largest fault current, at rated voltage, 
continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no manual resetting or replacement. the device can interrupt without being damaged. * Maximum R: Maximum non-tripped resistance of the device. 


Fig. 1 — RGEF and RHEF Series Fig. 2 — RXEF Series Fig. 3 — RUEF Series 
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1 Cm 4CK Cl a +Ck 
Beroe6 ONLY RXEFO0S-RXEFO90 BAER T1O-AXERS7S RUEF090-RUEF250 RUEF300-RUEF900 
This product series can be used in a wide variety of auto- These products function as the general purpose line of circuit protection devices and are well These devices are also designed to be used in a wide variety of 
motive, computer and general electronics applications. The suited for power supplies, alarm systems, speakers, motors and many other applications. The general electronics applications. They complement the RXEF series by 
RGEF devices feature high current carrying capability (up to RXEF series range in hold currents from .05 ~ 3.75 amps and complement the RUEF devices providing a smaller form factor with lower resistance and higher hold 
13 amps) in a small package with fast trip times. by providing a higher voltage rating. current capability (up to 9 amps). 
Rated Current (20°C) Max. Initial Resistance 
Max. (A) Current RMin. RMax. Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (A) (0) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
RGEF Series — RoHS Compliant 
16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.23 (5.8) RGEF300-ND 53 AQ 45 RGEF300 
16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.23 (5.8) RGEF400-ND 57 52 48 RGEF400 
16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 Riv 0.56 (14.3) 0.23 (5.8) RGEF500-ND 62 57 52 RGEF500 
16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.23 (5.8) RGEF600-ND 65 60 54 RGFE6G00 
16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.23 (5.8) RGEF700-ND 68 62 57 RGEF700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.23 (5.8) RGEF800-ND 74 68 62 RGEF800 
16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.23 (5.8) RGEF900-ND 16 69 63 RGEF900 
16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 UL. TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.23 (5.8) RGEF1000-ND 78 72 65 RGEF1000 
16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0063 a : 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.23 (5.8) RGEF1100-ND 81 15 68 RGEF1100 
16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGEF1200-ND 93 86 78 RGEF1200 
16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGEF1400-ND 1.08 99 -90 RGEF1400 
RHEF Series — RoHS Compliant 
1B 30 0.7 1.40 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.23 (5.8) RHEFO70-ND 50 AG 42 RHEFO70 
16 4.0 7.00 100 0.018 0.029 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8) RHEF400-ND 63 58 53 RHEF400 
16 45 7.80 100 0.022 0.036 0.41 (10. a 0.61 (15.6) 0.23 (5.8) RHEF450-ND 66 61 55 RHEF450 
16 6.0 10.80 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.23 (5.8) RHEF600-ND 2 66 60 RHEF600 
1¢ 16 TS 13.10 100 0.0094 0.0153 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.23 (5.8) RHEF750-ND 78 72 65 RHEF750 
16 10.0 18.50 100 0.0062 0.0105 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHEF1000-ND 96 88 80 RHEF1000. 
16 13.0 24.00 100 0.0041 0.0069 UL. TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHEF1300-ND 111 1.02 93 RHEF1300 
16 15.0 28.00 100 0.0032 0.0061 B 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHEF1500-ND 1.23 1.13 1.03 RHEF1500 
RXEF Series — RoHS Compliant 
60 0.05 0.10 40 73 he 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.23 (5.8) RXEFO05-ND 39 36 33 RXEFO05 
60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 0.29 f 4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXEFO10-ND 38 235 32 RXEFO10 
60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXEFO10TR-ND$ NEW! 714.00/3,000 RXEFO10-2 
60 0.17 0.34 40 3.3 5.21 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXEFO17-ND .39 36 33 RXEFO17 
72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXEFO20-ND 39 36 33 RXEFO20 
72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXEFO20TR-ND$ NEW! 714.00/3,000 RXEF020-2 
72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXEFO25-ND 40 37 33 RXEFO25 
on 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXEFO30-ND 40 37 34 RXEFO30 
72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXEFO40-ND A3 40 36 RXEFO40 
72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXEFO40TR-ND$ NEW! 765.00/3,000 RXEF040-2 
72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXEFO50-ND 4 AL 37 RXEFO50 
72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXEFOSOTR-ND$ NEW! 816.00/3,000 RXEFO50-2 
72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL. TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.23 (5.8) RXEFO65-ND A4 AL 37 RXEFO65 
72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 * t 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXEFO75-ND AS 42 38 RXEFO75 
72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXEFO75TR-ND$ NEW! 816.00/3,000 RXEFO75-2 
72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.23 (5.8) RXEFO90-ND 46 42 38 RXEFO90 
72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXEF110-ND 46 43 39 RXEF110 
72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXEF110TR-ND$ NEW! 408.00/1,500 RXEF110-2 
72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 UL, TUV, CSA 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) RXEF135-ND A8 A4 40 RXEF135 
°B 72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.23 (5.8) RXEF160-ND AQ A5 Al RXEF160 
72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.23 (5.8) RXEF185-ND 53 AQ 44 RXEF185 
72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXEF250-ND 59 54 AQ RXEF250 
72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RXEF300-ND 63 58 53 RXEF300 
72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXEF375-ND 66 61 55 RXEF375 
RUEF Series — RoHS Compliant 
30 0.90 1.80 40 0.070 0.12 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RUEFO90-ND 3 40 36 RUEFO90 
30 1.10 2.20 40 0.050 0.10 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RUEF110-ND A4 40 37 RUEF110 
3A 30 1.35 2.70 40 0.040 0.08 UL. TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RUEF135-ND AS AL 38 RUEF135 
30 1.60 3.20 40 0.030 0.07 * 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RUEF160-ND 46 43 39 RUEF160 
30 1.85 3.70 40 0.030 0.06 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.23 (5.8) RUEF185-ND A8 A4 40 RUEF185 
30 2.50 5.00 40 0.020 0.04 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.23 (5.8) RUEF250-ND 9 AG AL RUEF250 
30 3.00 6.00 40 0.020 0.05 0.45 (11.4) 0.68 (17.3) 0.23 (5.8) RUEF300-ND 52 48 44 RUEF300 
30 4.00 8.00 40 0.010 0.03 0.55 (14.0) 0.79 (20.1) 0.23 (5.8) RUEF400-ND 56 52 AT RUEF400 
30 5.00 10.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) RUEF500-ND 61 57 51 RUEF500 
3B 30 6.00 12.00 40 0.005 0.02 0.65 (16.5) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) RUEF600-ND 66 61 55 RUEF600 
30 7.00 14.00 40 0.005 0.02 0.75 (19.1) 1.05 (26.7) 0.43 (10.9) RUEF700-ND 70 65 59 RUEF700 
30 8.00 16.00 40 0.005 0.013 UL. TUV. CSA 0.85 (21.6) 1.15 (29.2) 0.43 (10.9) RUEF800-ND 13 67 61 RUEF800 
30 9.00 18.00 40 0.005 0.01 J : 0.95 (24.1) 1.17 (29.7) 0.43 (10.9) RUEF900-ND AT Nal 65 RUEF900 
RTEF Series — RoHS Compliant 
33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTEF120-ND A7 43 39 RTEF120 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTEF135-ND A8 44 40 RTEF135 
33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTEF190-ND 51 AT 43 RTEF190 
+ Tape and Reel 
Rated Current (20°C) | Maximum | Maximum | Initial Resistance 
Operating (A) Interrupt Interrupt RMin. | RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (0) By A B C (Max.) D(Min.) | Part No. 1 10 100 Part No. 
LVRL Line Voltage Series — RoHS Compliant 
120 VAC 0.75 1.52 135 VAC 7.5A 0.25 0.40 0.43 (10.9) | 0.67 (17.0) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | LVRLO75S-ND 61 57 51 LVRLO75S 
120 VAC 1.00 2.00 135 VAC 10.0A 0.18 0.27 0.45 (11.5) | 0.79 (20.1) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | LVRL100S-ND AL 7 64 LVRL100S 
5A | 120 VAC 1.25 2.50 135 VAC 12.5A 0.12 0.18 UL, TUV, CSA | 0.55 (14.0) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | LVRL125S-ND 86 80 12 LVRL125S 
120 VAC 1.35 2.70 135 VAC 13.5A 0.11 0.17 0.64 (16.3) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | LVRL135S-ND 86 80 72 LVRL135S 
120 VAC 2.00 4.20 135 VAC 20.0A 0.08 0.12 0.93 (23.5) | 1.25 (31.8) | 0.43 (10.9) | 0.30 (7.6) | LVRL200S-ND 1.20 1.10 1.00 LVRL200S 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 4 — RTEF Series 
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RTEF series polyswitches 
are specifically designed for 
IEEE-1394 applications. 


Fig. 5 — LVR/ LVRL Series 


Polyswitch LVR/LVRL are designed for over- 
current protection in line voltage 120/240 VAC 
applications. Compliant with UL 1434 safety 
standards 


Fig. 6 — RUSBF Series 


PolySwitch RUSB(F) devices are designed to 
meet USB and safety agency requirements. 
The RUSB(F) family of leaded resettable 
devices offers overcurrent protection for USB 


Raychem PolySwitch® Resetiable Devices (cont) 


Fig. 7 — TR/TRF Series 
A- Encapsulated 


These product families help provide protection against 
power cross and power induction surge as defined in ITU, 
Telcordia, and UL. 


These products help provide reliable, 
non-cycling protection for rechargeable 
batteries. Weldable nickel leads and a 
narrow, low-profile design make these 
devices extremely easy to install on the 


applications. edges of battery packs. 
Rated Current (20°C); Maximum | Maximum | Initial Resistance 
Operating A’ Interrupt Interrupt RMin. | RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (0) By A B C (Max.) D (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
LVR Line Voltage Series — RoHS Compliant 
240 VAC 25 56 265 VAC 3.5A 1.3 21 0.38 (9.6) | 0.69 (17.4) | 0.23 (6.8) | 0.30(7.6) | LVRO25S-ND 60 55 50 LVRO25S 
240 VAC 40 90 265 VAC 5.5A 0.6 0.97 0.46 (11.5) | 0.77 (19.5) | 0.23 (5.8) | 0.30(7.6) | LVRO40S-ND 69 64 58 LVRO40S 
5A | 240 VAC 55 1.25 265 VAC 7.0A 0.45 0.73 UL, TUV, CSA | 0.55 (14.0)} 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) | LVRO55S-ND 12 66 60 LVRO55S 
240 VAC 75 15 265 VAC 7.5A 0.32 0.48 0.45 (11.5) | 0.92 (23.4) | 0.24 (6.1) | 0.20(5.1) | LVRO75S-ND 61 57 51 LVRO75S 
240 VAC 2.00 4.00 265 VAC 20.0A 0.09 0.13 0.98 (24.9) | 1.33 (33.8) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) | LVR200S-ND 1.20 1.10 1.00 LVR200S 
240 VAC 05 12 265 VAC 1.0A 18.5 31.0 0.27 (6.9) | 0.39 (9.9) 0.23 (5.8) | 0.30(7.6) | LVROOSNS-ND NEW! 51 AT 43 LVROOSNS 
240 VAC 08 9 265 VAC 1.2A 74 12.0 0.28 (7.2) | 0.40 (10.2) | 0.23 (5.8) | 0.30(7.6) | LVROO8NS-ND NEW! 51 AT 43 LVROO8NS 
5B 240 VAC 12 30 265 VAC 1.2A 3.0 6.5 UL. TUV, CSA 0.33 (8.3) | 0.43 (10.7) | 0.23 (5.8) | 0.30(7.6) | LVRO12S-ND 51 AT 43 LVRO12S 
240 VAC 16 37 265 VAC 2.0A 2.5 41 2 0.39 (9.9) | 0.50 (12.5) | 0.23 (5.8) | 0.30(7.6) | LVRO16S-ND 54 50 A5 LVRO16S 
240 VAC 1.00 2.00 265 VAC 10.0A 0.22 0.33 0.74 ay 0.96 (24.4) | 0.45 (11.4) | 0.20(5.1) | LVR100S-ND 17 yal 64 LVR100S 
240 VAC 1.25 2.50 265 VAC 12.5 0.17 0.18 0.84 (21.2)| 1.08 (27.4) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) | LVR125S-ND 86 80 aie LVR125S 
Rated Current (20°C)| _ Initial Resistance 
Maximum (A) RMin. RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Voltage Hold Trip (0) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) D (Min.) E(Max.) | Part No. 1 100 | PartNo. 
RUSBF Series — RoHS Compliant 
6 075 +13 0.110 0.177 0.27 (6.9) | 0.45(11.4) | 0.23(6.8) | 0.30(7.6) | 0.12(3.1)] RUSBFO75-ND 38 35 "32 | RUSBFO75 
6A 6 1.20 2.0 0.650 0.098 UL, TUV, CSA 0.27 (6.9) | 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF120-ND AG 2 .38 | RUSBF120 
6 1.55 2.65 0.043 0.071 0.27 (6.9) 46 (11.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF155-ND AT 43 .39 | RUSBF155 
16 0.90 1.8 0.070 0.121 0.29 (7.4) | 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBFO90-ND A4 Al .37 | RUSBFO90 
16 1.10 2.2 0.050 0.096 0.29 (7.4) | 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF110-ND A5 2 .38 | RUSBF110 
6B 16 1.35 27 0.040 0.075 UL. TUV. CSA 0.35 (8.9) | 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF135-ND AG 43 .39 | RUSBF135 
16 1.60 3.2 0.030 0.062 # $ 0.35 (8.9) 60 (15.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF160-ND A8 A4 40 | RUSBF160 
16 1.85 3.7 0.030 0.055 0.40 (10.2) 62 (15.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF185-ND 50 A6 42 | RUSBF185 
16 2.50 5.0 0.020 0.036 0.45 (11.4) 72 (18.3) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) | RUSBF250-ND 51 AT 43 | RUSBF250 
Max. | Oper. |Rated Current (20°C)} Max. R Max. 
Volt- | Volt. (A) Current Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | age | (Vdc) Hold Trip (A) () By A B C Part No. 1 100 | PartNo. 
TR Series 
7A | 600 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND 1.18 1.09 -99 | TR600-150-RA-B-0.5 
TRF Series — RoHS Compliant 
250 60 0.120 0.24 3 8.0 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-120-ND 67 62 56 | TRF250-120 
250 60 0.120 0.24 3 8.0 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-120TR-ND$ NEW! 637.50/1,500 TRF250-120-2 
7A 250 60 0.145 0.29 3 6.0 UL. TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-145-ND 67 62 56 | TRF250-145 
250 | 100 0.180 0.65 10 2.2 : , 0.354 (9.0) 0.472 (12.0) 0.150 (3.80) TRF250-180-ND NEW! 712 67 61 | TRF250-180 
600 | 250 0.150 0.30 3 10.0 0.354 (9.0) 0.492 (12.5) 0.180 (4.60) TRF600-150-ND 1.03 95 86 | TRF600-150 
600 | 250 0.150 0.30 3 10.0 0.354 (9.0) 0.492 (12.5) 0.180 (4.60) TRF600-150TR-ND+ NEW! 918.00/1,500 TRF600-150-2 
250 60 0.080 0.16 3 20.0 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) TRF250-080U-ND 62 58 52 | TRF250-080U 
7B | 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) TRF250-120U-ND 62 58 52 | TRF250-120U 
250 60 0.145 0.29 3 6.5 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) TRF250-145U-ND 62 58 52 | TRF250-145U 
+ Tape and Reel 
Max. Rated Current |Maximum| RMax. 
Volt- (20°C) (A) Current Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | age Hold Trip (A) (0) By A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
SRPF Series — RoHS Compliant 
15 1.20 2.70 0.16 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) SRP120F-ND 57 53 8 SRP120F 
15 1.75 3.80 0.09 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) SRP175F-ND 57 53 A8 SRP175F 
8 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.0) SRP200F-ND 57 53 8 SRP200F 
30 3.50 6.30 0.03 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.0) SRP350F-ND 63 58 53 SRP350F 
30 4.20 7.60 0.024 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.0) SRP420F-ND 62 57 52 SRP420F 
Rated Current | Max. | R4Max.| Cut Tape 
Max. 20°C (A) Current| Initial | Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
Fig.| Volt. | Hold Trip (A) (Q) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) D E F Part No. if 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
SMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.30 0.60 10 48 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMDO30FCT-ND 65 57 52 | 2,000 | 315.00/M| SMDO30F-2 
60 0.50 1.00 10 1.4 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMDOS50FCT-ND 65 57 52 | 2,000 | 315.00/M| SMDOSOF-2 
30 0.75 1.50 40 1.0 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMDO75FCT-ND 65 57 52 | 2,000 | 315.00/M| SMDO75F-2 
30 1.10 2.20 40 0.48 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMD100FCT-ND 65 57 52 | 2,000 | 315.00/M| SMD100F-2 
15 1.25 2.50 40 0.25 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1)} 0.09 (2.3) SMD125FCT-ND 65 57 52 | 2,000 | 315.00/M| SMD125F-2 
9 15 1.50 3.00 40 0.25 UL. TUV, CsA 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71)| 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)) 0.09 (2.3) SMD150FCT-ND 69 59 54 | 1,500 | 329.00/M| SMD150F-2 
33 1.50 3.00 40 0.23 : 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71)| 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD150F/33-2CT-ND 69 59 54 | 1,500 | 329.00/M| SMD150F/33-2 
33 1.85 3.60 40 0.16 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71) 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD185F-2CT-ND 13 63 58 | 1,500 | 351.00/M| SMD185F-2 
15 2.00 4.00 40 0.125 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71)| 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD200FCT-ND 69 59 54 | 1,500 | 329.00/M| SMD200F-2 
15 2.50 5.00 40 0.085 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71)| 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)| 0.09 (2.3) SMD250FCT-ND 70 61 56 | 1,500 | 338.00/M| SMD250F-2 
6 2.60 5.20 40 0.075 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44) 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1)) 0.09 (2.3) SMD260FCT-ND 68 59 54 | 2,000 | 328.00/M| SMD260F-2 
6 3.00 6.00 40 0.048 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1)} 0.09 (2.3) SMD300FCT-ND 68 59 54 | 2,000 | 328.00/M| SMD300F-2 
Rated Current | Maximum |R4Max. Cut Tape 
Max. (20°C) (A) Current | Initial | Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
Fig. | Voltage | Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
miniSMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.14 0.34 10 6.0 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.035 (0.89) MINISMDCO14FCT-ND 50 43 40 2,000 240.00/M | MINISMDCO14F-2 
10 30 0.20 0.40 10 3.3 UL, TUV, CSA | 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.035 (0.89) MINISMDCO20FCT-ND 48 42 38 2,000 233.00/M | MINISMDCO20F-2 
24 0.50 1.00 100 1.0 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.025 (0.62) MINISMDCOSOFCT-ND AB 42 38 2,000 233.00/M | MINISMDCOSOF-2 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics Raychem PolySwitch® Resettable Devices (cont) Digi@DReel” —\\\— 


Authorized Distributor 


Fig. 9 — SMDF Series Fig. 10 — miniSMDF Series Fig. 11 — microSMDF Series 
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Recommended Pad Layout 
The miniSMDF resettable devices extremely small size makes them excellent 

This product series is specifically designed for surface mount applications. The choices for keyboard and mouse ports, SCSI devices, battery packs, PC This product series is designed for surface-mount applications. Its 
products range in hold currents from 0.3 amps ~ 3.0 amps and voltages from 6 cards and sockets, cellular modems and phones, and portable electronic smaller component size enables installation on crowded printed 
volts ~ 60 volts. These devices are ideally suited for high density board applications equipment. SMT packaging for automated assembly compared to SMD circuit boards and in small end-user devices such as digital cameras, 
in computer and computer peripheral products, telecommunications and general the miniSMD offers: 40% reduction in size, 300% faster time to trip, 50% personal digital assistants (PDAs) and palm-top computers. The new 
electronics applications. They are designed to be re-flowed onto a PCB using reduction in DC resistance, 66% reduction in profile, 80% reduction in mass low hold current devices are ideal for protecting industrial sensors 
standard surface mount processes. Packaged per ElA-481 standard. and drop in replacement for the NANO 2 device in many applications. and data acquisition systems. 


Fig. 12 — nanoSMDF Series (1206 Footprint) 7 Fig. 13 — picoSMDF Series (0805 Footprint) 4 — P 
The nanoSMD(F) series The picoSMD(F) series is designed 


reduces the component for the latest generation of high 
size to a 1206 footprint, 087 (2.21) frequency data ports, 1/0 ports 
nearly half the size of the I. me" 11,032 and storage devices, and offers 
microSMD(F) series and f (.81) circuit designers the smallest 
one-quarter the size of the .057 i PPTC overcurrent protection 


popular miniSMDF series. (1.45) device available for consumer and 
>| |< C The industries fastest time t computer electronics. The device's 
: ; 7 to trip. Smaller size saves 024.11. .024..1 small size, fast time-to-trip, and 
Top View Side View board space and cost. (.60) (.60) low power dissipation make it a 
Compatible with high volume logical and innovative solution for 
electronics assembly. high-density circuit board designs. 
Rated Current | Max. | Ry Max. Cut Tape 
Max. (20°C) (A) Current | Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
Fig. | Voltage | Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
13.2 0.75 1.50 100 0.45 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) | MINISMDCO75FCT-ND 50 AB 40 2,000 240.00/M | MINISMDCO75F-2 
24 0.75 1.50 40 0.29 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) 0.051 (1.30) | MINISMDC075F242CT-ND 63 54 50 1,500 301.00/M | MINISMDCO075F/24-2 
8 110 2.20 100 0.21 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) | MINISMDC110FCT-ND AL 35 32 2,000 195.00/M | MINISMDC110F-2 
24 110 2.20 20 0.18 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) 0.051 (1.30) | MINISMDC110F242CT-ND 63 54 50 1,500 301.00/M | MINISMDC110F/24-2 
6 1.25 2.50 100 0.14 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC125FCT-ND 48 42 38 2,000 233.00/M | MINISMDC125F-2 
40 16 1.25 2.50 100 0.14 UL, TUV, CSA 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC125F162CT-ND 56 AQ 45 2,000 271.00/M | MINISMDC125F/16-2 
6 1.50 3.00 100 0.11 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC150FCT-ND 50 AB 40 2,000 240.00/M | MINISMDC150F-2 
12 1.50 2.80 100 0.11 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC150F122CT-ND 56 AQ 45 2,000 271.00/M | MINISMDC150F/12-2 
24 1.50 3.00 20 0.12 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) 0.066 (1.68) | MINISMDC150F242CT-ND 70 60 55 1,000 336.00 | MINISMDC150F/24-2 
9 1.60 3.20 100 0.10 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC160FCT-ND 48 42 38 2,000 233.00/M | MINISMDC160F-2 
8 2.00 4.00 100 0.07 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.048 (1.22) | MINISMDC200FCT-ND 55 A8 44 2,000 265.00/M | MINISMDC200F-2 
6 2.60 5.00 100 0.04 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) 0.029 (0.74) | MINISMDC260FCT-ND 65 AB 44 2,000 265.00/M | MINISMDC260F-2 
microSMDF Series — RoHS Compliant 
30 0.05 0.15 10 50 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.034 (0.85) | MICROSMDOO5FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M |MICROSMDOOSF-2 
30 0.10 0.25 10 15 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.034 (0.85) | MICROSMDO10FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M |MICROSMDO010F-2 
6 0.35 0.75 40 1.3 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) | MICROSMDO35FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M |MICROSMDO35F-2 
13.2 0.50 1.0 40 0.90 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) | MICROSMDOSOFCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M |MICROSMDO50F-2 
“ 6 0.75 15 40 0.40 UE Neee 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) | MICROSMDO75FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M |MICROSMDO75F-2 
6 110 22 40 0.21 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.019 (0.48) | MICROSMD110FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M |MICROSMD110F-2 
6 1.50 3.00 40 0.11 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.048 (1.22) | MICROSMD150FCT-ND 61 A4 40 4,000 244.00/M |MICROSMD150F-2 
6 1.75 3.50 40 0.08 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) 0.030 (0.76) | MICROSMD175FCT-ND 61 A4 40 4,000 244.00/M |MICROSMD175F-2 
nanoSMDF Series — RoHS Compliant 
48 0.16 0.45 10 1.10 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.039 (1.00) | NANOSMDCO016F-2CT-ND 48 42 38 3,000 231.00/M |NANOSMDCO16F-2 
24 0.20 0.42 100 2.6 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) | NANOSMDCO20FCT-ND 48 42 38 3,000 231.00/M | NANOSMDCO20F-2 
16 0.35 0.75 20 1.40 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) | NANOSMDCO35FCT-ND 48 42 38 3,000 231.00/M |NANOSMDCO35F-2 
12 | 13.2 0.50 1.10 100 0.8 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) | NANOSMDCOS50F/13.2CT-ND AB 42 38 3,000 231.00/M |NANOSMDOC50F/13.2-2 
6 0.75 1.50 100 0.40 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.048 (1.22) | NANOSMDCO75FCT-ND 48 42 38 3,000 231.00/M | NANOSMDCO75F-2 
6 110 2.20 100 0.20 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.039 (1.00) | NANOSMDC110FCT-ND AQ 42 39 3,000 235.00/M | NANOSMDC110F-2 
6 1.50 3.00 100 0.11 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) 0.035 (0.89) | NANOSMDC150FCT-ND AQ 42 39 3,000 235.00/M | NANOSMDC150F-2 
picoSMDF Series — RoHS Compliant 
13 6 0.35 0.75 20 1.40 UL, TUV, CSA PICOSMD035F-2CT-ND 48 42 38 4,000 231.19/M_ | PICOSMD035F-2 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Raychem SiBar™ Thyristor Surge Protectors Reel° 


SiBar thyristor surge protection devices help protect sensitive telecom and datacom equipment Dimensions: Inches (mm) 
from overvoltage events, including lightning transients, and operate as shunt devices in response 
to a surge that exceeds the breakover voltage. Compliant with major standards such as GR-1089 : 220 (5.59) 7 


Core, ITU-T-K20/K21, IEC61000-4-5 and FCC part 68, and UL1950. SiBar devices provide fast, I+:180 (4.57) 
bidirectional protection on communications network equipment, including analog and digital 
linecards, xDSL and ISDN modems, set-top boxes, TI equipment, Voice over IP (VoIP) and Power 
over Ethernet (PoE) equipment. 

Features: ° Bidirectional transient voltage protection » High off-state impedance »* Low on-state 
voltage * High surge capability * Short-circuit failure mode * Surface-mount technology 
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Recommended Pad Layout 


Vpm| Veo] !H Vt |C1@s0v|C2@2v/'tsm Cut Tape 
Max.|Max.} Min. | Max.| Typical | Typical | Min. Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Raychem 
(vy) | (v)) (ma) | (Vv) | (pF) | (pF) | (A) A B c D E F G Part No. 1 10 100] Qty. | Pricing | PartNo. 
Standard SMA Package (JEDEC DO-214AC) 
270 | 365 150 4.0 16 31 22 | 0.115 (2.92) | 0.065 (1.65) | 0.016 (0.41) | 0.060 (1.52) | 0.079 (2.00) | 0.079 (2.00) | 0.079 (2.00) | TVA270SA-LCT-ND 53 45 42 | 5,000 | 241.00/M | TVA270SA-L 
Standard SMB Package (JEDEC DO-214AA) 
6 20 | 50 (Typ.) | 4.0 _ 50 28 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVBOO6SB-LCT-ND 1.47 1.26 1.16 | 2,500 | 705.60/M | TVBOO6SB-L 
25 | 40 150 4.0 — 65 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743) TVBO25RSC-LCT-ND 91 78 72 | 2,500 | 436.80/M | TVBO25RSC-L 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2001 


™ Tyco Electronics Raychem SiBar™ Thyristor Surge Protectors (cont) igi@Reel° Boks —\W— 
Authorized Distributor 

Vom| Veo) !H Vt |C1@50v| C2@2v|'tsm Cut Tape 

Max.|Max.} Min. |Max.| Typ. | Typical} Min. Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Raychem 

(Vv) | (V)) (ma) | (V) | (pF) | (BF) | (A) A B C D E F G Part No. 1 10 100] Qty. | Pricing | PartNo. 
170| 265) 150 | 40] 18 35 | 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)] TVB170SA-LCT-ND 53 45 42) 2,500 | 252.00/M | TVB170SA-L 
170 | 220) 150 | 4.0} 30 60 | 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261)| 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB170RSC-LCT-ND 83 72 66.) 2,500 | 398.16/M | TVB170RSC-L 
220 | 295) 150 | 4.0] 30 60 | 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261)| 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB220RSC-LCT-ND 91 78 72) 2,500) 436.80/M | TVB220RSC-L 
270| 365) 150 | 40] 15 32 | 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)] TVB270SA-LCT-ND 53 45 42) 2,500 | 252.00/M | TVB270SA-L 
270 | 350) 150 | 4.0} 25 50 | 30 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)] TVB270SB-LCT-ND 74 63 58) 2,500 | 353.00/M | TVB270SB-L 
270 | 365) 150 | 4.0} 50 110 | 60 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743) TVB270SC-LCT-ND 95 81 75) 2,500 | 453.00/M | TVB270SC-L 
275 | 350) 150 | 40] 15 31 | 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261)| 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB275NSA-LCT-ND 53 ».45.—.42.] 2,500 | 252.00/M_ | TVB275NSA-L 
275 | 350; 150 | 40} 20 40 | 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) |0.089 (2.261)| 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB270MSC-LCT-ND 1.02 88 81) 2,500 | 488.98/M_ | TVB270MSC-L 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Raychem PolyZen Polymer Protected Zener Diodes 


PolyZen devices are polymer protected precision Zener diode micro-assemblies. An advanced feature of the 
PolyZen micro-assembly is that its Zener and follow-on electronics are additionally protected by a resistively 
non-linear, polymer PTC (positive temperature coefficient) layer. This PTC layer is fully integrated into the 
device, is thermally coupled to the diode, and is electrically in series between Vjy and the diode clamped 
Vout. This advanced PTC layer responds to either diode heating or overcurrent events by transitioning from 
a low to high resistance state, also known as “tripping”. A tripped PTC will limit current and generate a voltage 
drop, which helps to protect both the Zener and the follow-on electronics. This integrated PTC effectively 
increases the diode’s power handling capability. 

Benefits: * Helps shield downstream electronics from overvoltage and reverse bias * Trip events shut out 
overvoltage and reverse bias sources * Analog nature of trip events minimizes upstream inductive spikes 
* Helps reduce design costs with single component placement and minimal heat sinking requirements 
Features: ¢ Overvoltage transient suppression * Stable VZ vs. fault current * Time delayed, overvoltage trip 
* Time delayed, reverse bias trip * Power handling on the order of 30 watt * Integrated device construction 
Applications: * DC power port protection for systems using barrel jacks for power input » USB peripheral 
protection * DC power port protection in portable electronics * Automotive peripheral input power protection 
General Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * ESD Withstand: 15KV Human 
Body Model * Diode Capacitance: 4200pF Typical @ 1MHz, 1V RMS 

Test Board Features: * Thickness: 0.062 inches + Board Material: FR4 Laminate (glass, epoxy) with 
2-sided 20z. copper cladding ¢ Plating: 3 ~ 5y inches Gold over 100y inches Nickel on all exposed pads and 
vias ¢ Connections: 3 Gold-plated contact fingers (.30” X .50”) identified Vij, Vout, GND. 3 Gold-plated vias 
provided as alternate connections. 
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Dimensions: Inches (mm) 
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Vz IHOLD VINT Max. | IFLT Max. Power Cut Tape Tape and Reelt 
(V) Izt_| @ 20°C |R Typ. | R1Max. @3v @ 16V_ | Dissipation Typ.| Digi-Key Pricing Pricing Raychem 
Fig. | Typical | (A) | (A) (a) (Q) (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 25 100 3,000 Part No. 
Diodes 

5.6 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 — 101.75 795.50/M ZENO56V130A24LS 
5.6 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +5/-40 0.7 ZENO56V230A16LSCT-ND NEW! 1.30 11.10 — 101.75 629.00/M ZENO56V230A16LS 

1 6.5 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +3.5/-40 0.7 ZENO65V230A16LSCT-ND NEW! 1.30 11.10 — 101.75 629.00/M ZENO65V230A16LS 
13.2 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +3 /-40 0.7 ZEN132V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 — 101.75 795.50/M ZEN132V130A24LS 
16.4 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +1.25/-40 0.7 ZEN164V130A24LSCT-ND NEW! 1.30 11.10 — 101.75 629.00/M ZEN164V130A24LS 

Test Boards 

5.6 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSTB-ND 9.58 71.82 169.58 — _— ZENO56V130A24LS-TB 
5.6 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +5 /-40 0.7 ZENO56V230A16LS-TB-ND NEW! 11.97 109.73 — 997.50 _ ZENO056V230A16LS-TB 

2 6.5 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +3.5/-40 0.7 ZENO65V230A16LS-TB-ND NEW! 11.97 109.73 — 997.50 _ ZENO065V230A16LS-TB 
13.2 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +3 /-40 0.7 ZEN132V130A24LSTB-ND 9.58 71.82 169.58 a _— ZEN132V130A24LS-TB 
16.4 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +1.25/-40 0.7 ZEN164V130A24LS-TB-ND NEW! 11.97 109.73 — 997.50 _— ZEN164V130A24LS-TB 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Raychem 2Pro™ Overcurrent/Overvoltage Device 


The 2Pro product is an integrated overcurrent/overvoltage protection device. The component incorporates Polyswitch PPTC and metal oxide 
varistor technology in a single device. The 2Pro helps provide current limiting during overcurrent events, and voltage clamping during overvoltage 


events. After a fault condition is removed and power is cycled, 2Pro devices will reset so that communications equipment remain operational. 


2Pro circuit protection devices help manufacturers comply with global safety standards, including UL 60950, TIA-968-A, IEC 60950, and ITU-T 


K.20/K.21. The UL 497A listed protector also helps provide ESD protection. 
Agency Recognition: * UL 497A/File No. E258475 


Dimensions: Inches 


Overcurrent Terminals 1 - 2 Overvoltage Terminals 2 - 3 
Rated Current (20°) Initial Resistance Varistor Voltage Max. Clamping 
(A) RMin. RMax V@1mA Voltage @ 25A Digi-Key Pricing Raychem 
Hold Trip (0) (a) Dc (Vv) (Vv) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.15 0.30 7.0 14.0 270 455 TM2P-10271-ND 96 8.80 80.00 TM2P-10271 


Raychem ESD Protec- _ Digi@Reel° 


tion Devices 


The Raychem PESD electrostatic discharge protection devices provide exceptionally low 
capacitance, and they perform better than other comparable components in transmission line 
pulse (TLP) testing, as well as IEC61000-4-2 testing, especially after multiple hits (up to 1000). 


The devices offer a lower trigger voltage and a lower clamping voltage than typical polymer ESD 
devices, resulting in improved protection of sensitive electronic components. 


Package 


Dimensions - mm 


Size 


A (max.) 


B (max.) 


C (max.) 


0402 


1.05 


0.43 


0.55 


0603 


1.80 


0.60 


0.90 


Max. | Trigger Clamping | Cp @ 1MHz, IL(Max.) Cut Tape 
Package | VDC | VT(IEC)& | VC(IEC)A§] 1VRMS_ | @ Max VDC | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Raychem 
Fig. Size (V) (Vv) (V) (pF) (uA) Part No. ul 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
P 0402 6 150 25 0.25 0.05 PESD0402-060CT-ND .24 2.07 18.98 | PESD0402-060TR-ND 10,000 90.00/M | PESD0402-060 
0603 24 215 45 0.20 0.01 PESD0603-240CT-ND 19 1.65 15.13 | PESD0603-240TR-ND 5,000 86.00/M | PESDO603-240 
2 | (412064 | 14 350 30 0.25 0.01 PESD1206Q-140CT-ND 58 4.95 45.38 | PESD1206Q-140TR-ND 5,000 256.00/M | PESD1206Q-140 


A Measured during IEC 61000-4-2, level 4 pulse 


§ Measured 30ns after pulse initiation 


+ Four individual suppressors 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2002 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics | Raychem Fast Acting SMD Fuses 


Authorized Distributor 


Benefits: * Small size with high current ratings * Excellent temperature stability * High reliability and resilience »* Strong arc 
suppression characteristics 


Target Applications: * Laptops ¢ Digital cameras * Cell phones ¢ Printers *DVD players ¢ Portable electronics * Game systems 
*LCD displays * Scanners 


Features:* Monolithic, multilayer design * Lead-free construction »* High temperature performance * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C 


Agency Approvals: UL File# E197536 


Rated | Nominal |Max. Interrupt Ratings Cut Tape 
Current |Cold DCR2| Voltage | Current Dimensions - Inches (mm) Digi Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
(A) (0) (Voc) (A) A B C D E F G H Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. 
0402 Series 
1.00 0.120 24 35 0402SFF100F/24CT-ND 53 A5 42 10,000 195.00/M 0402SFF100F/24-2 
2.00 0.035 24 35 1.00 0.51 0.51 0.25 1.60 0.40 0.70 0.60 0402SFF200F/24CT-ND 53 AS 42 10,000 195.00/M 0402SFF200F/24-2 
3.00 0.021 24 35 (25.4) | (12.95) | (12.95) | (6.35) | (40.64) | (10.16) | (17.78) | (15.24) | 0402SFF300F/24CT-ND 53 A5 42 10,000 195.00/M 0402SFF300F/24-2 
4.00 0.014 24 35 0402SFF400F/24CT-ND 53 AB 42 10,000 195.00/M 0402SFF400F/24-2 
0603 Series 
1.00 0.131 32 50 0603SFF100F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF100F/32-2 
1.50 0.059 32 35 0603SFF150F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF150F/32-2 
2.00 0.044 32 35 0603SFF200F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF200F/32-2 
2.50 0.032 32 35 0603SFF250F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF250F/32-2 
3.00 0.025 32 35 1.60 0.80 se 038 2.80 0:60 _ ag 0603SFF300F/32CT-ND A2 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF300F/32-2 
350 | 0024 | 32 35 | (40.64) | (20.82) | (20.32) (9.14) | (71.12) | (15.24) | (25.4) | (27-69) | geogsre350F/32CT-ND 42 36 = -33.-| 4,000 | 202.00/M | o6oasrF3s0F/32-2 
4.00 0.018 32 35 0603SFF400F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF400F/32-2 
5.00 0.013 32 35 0603SFF500F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF500F/32-2 
6.00 0.010 24 35 0603SFF600F/24CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF600F/24-2 
1206 Series 
1.00 0.220 63 50 1206SFF100F/63CT-ND A6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF100F/63-2 
1.50 0.120 63 50 1206SFF150F/63CT-ND A6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF150F/63-2 
1.75 0.100 63 50 1206SFF175F/63CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF175F/63-2 
2.00 0.050 63 50 3.20 1.60 1.10 0.51 4.40 1.50 1.80 1.45 1206SFF200F/63CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF200F/63-2 
2.50 0.035 32 50 (81.28) | (40.64) | (27.94) | (12.95) | (111.76) | (38.10) | (45.72) | (36.83) | 1206SFF250F/32CT-ND A6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF250F/32-2 
3.00 0.031 32 50 1206SFF300F/32CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF300F/32-2 
4.00 0.022 32 45 1206SFF400F/32CT-ND A6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF400F/32-2 
5.00 0.015 32 45 1206SFF500F/32CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF500F/32-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Raychem Overcurrent Fuses — FT600 Series 


a an B 
Benefits: * When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance A tc 
regulatory standards with no additional series components » Improved temperature rise performance Features: * The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults <x 
over other similar SMT fuse devices under sneak current testing * High density placement in multi-port * Designed to assist equipment in complying with telecom specifications including UL60950, FCC Part 
system designs 68, and Telcordia GR-1089 
Target Applications: * xDSL and ADSL linecards and modems *T1/E1 systems * Twisted pair telecom Specifications: * Termination Material: Silver-plated brass * Body Material: Ceramic 
Ampere Voltage Typical Dimensions Cut Tape 
Rating Rating Resistance Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(A) (Vv) a A B c Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-1250CT-ND 88 ofS: 69 2,500 420.00/M FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-2000CT-ND 88 75 69 2,500 420.00/M FT600-2000-2 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


i@pReel® 


Panasonic Micro Chip Fuse Surface Mount Di 


Features: ¢ Sharp fusing characteristics (Very fast acting) - Rated | Rated Inienaln Cut Tape 
Anh other dletal gomputer and peripheral equipment, mobile phone | current Voltage | Marking] (mOhms) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Approved Safety Standards: * C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File (A)_| (VDC) | Code | Max. @ 25°C | Part No. 1 10100 | PartNo. aty. Pricing | Part No. 
No. E194052: UL 248-14: File No. E194052 ERB-SE Series — 0603 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C | ge 7 gp F 370 P11369CT-ND 50 47 «36 ‘| P11369TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SEORSOU 
= Fusing Currenve bing mime (at 25.) rated current x 100% ( 0.75 | 32 G 245 P11370CT-ND 50 47 ~—«.35._| -P11370TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SEOR75U 
Gaineht se 20086 0.2 Gascndie Wein 10 | 32 H 155 P11371CT-ND 50 47 .35._| P11371TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1ROOU 
; 1.25 | 32 J 120 P11372CT-ND 50 47.35. |-P11372TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1R25U 
15 | 32 K 90 P11373CT-ND 50 47 _.35_| P11373TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1R50U 
20 | 32 N 60 P11374CT-ND 50 47.35 ‘| P11374TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE2ROOU 
25 | 32 0 48 P11375CT-ND 50 47.35 | P11375TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE2R50U 
30 | 32 P 36 P11376CT-ND 50 47 .35._| P11376TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE3ROOU 
40 | 32 s 28 P13572CT-ND 50 47.36 | P13572TR-ND 5,000 | 194.00/M| ERB-SE4ROOU 
5.0 | 32 T 20 P13573CT-ND 50 47 —.36_| P13573TR-ND 5,000 | 194.00/M| ERB-SESROOU 
ERB-SD Series — 0402 
05 | 24 F 330 P11361CT-ND 50 47 35 ‘| P11361TR-ND 10,000 | 192.04/M] ERB-SDORSOU 
0.75 | 24 G 200 P11362CT-ND 50 47 .35.—_|-P11362TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SDOR7SU 
10 | 24 H 135 P11363CT-ND 50 47 .35_|-P11363TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD1ROOU 
1.25 | 24 J 100 P11364CT-ND 50 47 .35.—|-P11364TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD1R25U 
Dimensions (mm) 15 | 24 K 80 P11365CT-ND 5047.35 _| P11365TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD1R50U 
Type L w a t 20 | 24 N 53 P11366CT-ND 50 47.35 | P11366TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD2ROOU 
ERB-SE| 1.60:0.15 | 0.80015 | 0.30:0.20 | _0.70+0.10 25 | 24 0 40 P11367CT-ND 50 47 .35._|-P11367TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD2R50U 
ERB-SD| 1.00:0.10 | 0.50+0.10 | 0.20+0.15 | _0.4020.10 3.0 | 24 P 33 P11368CT-ND 50 47.35 _| P11368TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD3ROOU 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2003 


Resettable Overcu rrent Bourns’ Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against 


potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. 


® Agency Approvals: ¢ MF-R, MF-RX, MF-USMD, MF-MSMD, MF-SM, MF-MSMF - UL, CSA, TUV 
Protectors Digi Reel Approved * MF-NSMF—-UL Approved * MF-SMDF — Agency Recognition Pending 


026 AWG O18 AWG 
nae eee 
‘ 
71.87 Max. je : F Re 
Side View 
End View a ey F 
A : =IDE 
2 Top and 
bo =e Bottom View 
End View 
Rated Current Initial Resistance Post- Dimensions — mm 
Max. 1 Max. @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Trip A B c Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. | Voltage | (Amps) Hold Trip Min. Max. Resistance | (Max.) (Max.) (Nom.) Part No. al 10 100 500 1,000 Part No. 
1 60 40 0.05 0.10 7.3 114 22.0 8.0 8.3 6.1 MF-RO05-0-ND® 48 A4 40 32 26 MF-RO05-0 
1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.9 14.0 5.1 MF-R110-ND@ 54 50 45 36 31 MF-R110 
1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.9 18.9 5.1 MF-R135-ND@ 54 50 45 36 31 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 | 0.055 0.105 0.15 10.2 16.8 54 MF-R160-ND® 60 55 50 At 36 MF-R160 
1.85 3.70 0.040 0.07 0.11 12.0 18.4 5.1 MF-R185-ND@ 46 2 39 31 27 MF-R185 
0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7A 12.7 5.1 MF-RO10-ND® 36 34 31 25 22 MF-RO10 
0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 7A 12.7 Sel MF-RO17-ND® A8 A4 40 32 28 MF-RO17 
2 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 74 12.7 5.1 MF-RO020-ND® 51 AT 43 34 29 MF-RO20 
0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 74 12.7 5.1 MF-R025-ND® 51 AT 3 34 29 MF-RO25 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 74 13.4 6.1 MF-RO30-ND@ 38 35 33 26 23 MF-R030 
0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7A 13.7 51 MF-RO040-ND® 54 50 45 36 30 MF-R040 
0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 79 13.7 5.1 MF-RO50-ND@ 54 50 45 35 31 MF-RO50 
0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.7 15.2 51 MF-RO65-ND® 54 50 45 36 31 MF-RO65 
0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.4 16.0 5.1 MF-RO75-ND® Ag AG 40 38 37 MF-RO75 
0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.7 16.7 6.1 MF-RO90-ND@ 54 50 45 37 232 MF-RO90 
2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 12.0 18.3 51 MF-R250-ND@ 66 61 55 A4 235 MF-R250 
3.00 6.00 0.020 0.05 0.08 12.0 18.3 5.1 MF-R300-ND@ 9 AG 42 34 29 MF-R300 
4.00 8.00 0.010 0.03 0.05 14.4 24.8 5.1 MF-R400-ND@ 72 66 60 A8 42 MF-R400 
5.00 10.00 | 0.010 0.03 0.05 17.4 24.9 10.2 MF-R500-ND@ 78 72 65 52 A5 MF-R500 
30 40 6.00 12.00 | 0.005 _—0.02 0.04 19.3 31.9 10.2 MF-R600-ND® 81 ne 68 53 46 MF-R600 
3A 7.00 14.00 | 0.005 0.02 0.03 22.1 29.8 10.2 MF-R700-ND@ 84 17 70 56 48 MF-R700 
8.00 16.00 | 0.005 0.02 0.03 24.2 32.9 10.2 MF-R800-ND@ 87 80 13 58 51 MF-R800 
9.00 18.00 | 0.005 0.01 0.02 24.2 32.9 10.2 MF-R900-ND@ 93 86 78 61 53 MF-R900 
11.00 22.00 | 0.003 0.01 0.014 24.2 32.9 10.2 MF-R1100-ND® 93 86 78 62 AT MF-R1100 
16 400 45 78 0.022 — 0.054 10.4 15.6 51 MF-RHT450-0-ND@ 72 66 60 AB 38 MF-RHT450 
6.5 12.0 0.011 — 0.026 12.7 22:2 5.1 MF-RHT650-0-ND® 78 2 65 52 40 MF-RHT650-0 
7.5 13.1 | 0.0094 = 0.022 14.0 23.5 5.1 MF-RHT750-0-ND® 81 RE) 68 54 42 MF-RHT750-0 
1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 10.84 16.8 51 MF-RX110/72-0-ND@ 54 50 45 36 29 MF-RX110/72-0 
1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 12.26 18.3 51 MF-RX135/72-0-ND@ 57 53 48 38 31 MF-RX135/72-0 
1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 13.94 19.9 5a MF-RX160/72-0-ND® 60 55 50 40 31 MF-RX160/72-0 
3B 72 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 15.18 21.2 Sal MF-RX185/72-0-ND® 60 55 50 40 31 MF-RX185/72-0 
2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 17.84 23.8 10.2 MF-RX250/72-0-ND® 66 61 55 A4 235 MF-RX250/72-0 
3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 20.67 26.7 10.2 MF-RX300/72-0-ND@ 69 64 58 AG 36 MF-RX300/72-0 
3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 23.51 29.6 10.2 MF-RX375/72-0-ND@ 12 66 60 48 38 MF-RX375/72-0 
3C 16 100 13.0 24.0 | 0.0041 = 0.010 23.5 28.7 10.2 MF-RHT1300-0-ND® 90 83 75 60 A5 MF-RHT1300-0 
40 0.7 1.4 0.3 _ 0.8 6.86 10.8 5.1 MF-RHT070-0-ND@ 63 58 53 42 33 MF-RHT070-0 
4 16 100 2.0 3.8 0.045 - 0.110 9.4 14.0 5.1 MF-RHT200-0-ND® 69 64 58 AG 36 MF-RHT200-0 
@ RoHS Compliant 
Rated Current Initial Resistance Dimensions — mm Cut Tape 
Max. | | Max. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Post-Trip A B Cc D E F Digi-Key Price Each Tape & Reelt Bourns 
Fig. | Volt. | (Amps) | Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.)|(Max.)| (Max.)| (Min.) | (Max.)|(Min.) | Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
5 [60] 100 | 1.25 250 0.035 0.14 473 | 3.41 | 0.48 [0.30 | — | — | MF-MSMD125CT-ND 56 4844 | — | MF-MSMD125-2 
60 40 0.30 0.60 0.90 4.80 7.98 | 3.28 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SMO30CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM030-2 
60 40 0.50 1.00 0.35 1.40 7.98 | 3.28 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SMO5OCT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM050-2 
30 80 0.75 1.50 0.23 1.00 7.98 | 3.28 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SMO75CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM075-2 
6A 30 80 1.10 2.20 0.12 0.48 7.98 | 3.18 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SM100CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM100-2 
33 40 1.10 2.20 0.12 0.41 7.98 | 3.18 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SM100/33-2CT-ND® 70 60 55 | 2,000 400.00/M | MF-SM100/33-2 
15 100 1.25 2.50 0.07 0.25 7.98 | 3.18 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SM125CT-ND® 63 54 50 | 2,000 354.00/M | MF-SM125-2 
6 100 2.60 5.20 0.025 0.075 7.98 | 3.18 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SM260CT-ND® 63 54 50 | 2,000 360.00/M | MF-SM260-2 
6 100 3.00 6.00 0.015 0.048 7.98 | 3.18 | 5.44 | 0.56 | 0.71 | 2.16 | MF-SM300-2CT-ND® 63 54 50 | 2,000 360.00/M_| MF-SM300-2 
33 40 1.50 3.00 0.06 0.23 9.50 | 3.18 | 6.71 | 0.56 | 0.71 | 3.68 | MF-SM150/33-2CT-ND® 65 56 53) 1,500 312.56/M | MF-SM150/33-2 
6B 15 100 1.50 3.00 0.06 0.25 9.50 | 3.18 | 6.71 | 0.56 | 0.71 | 3.68 | MF-SM150CT-ND® 63 54 50 | 1,500 360.00/M | MF-SM150-2 
15 100 2.00 4.00 0.045 0.125 9.50 | 3.18 | 6.71 | 0.56 | 0.71 | 3.68 | MF-SM200CT-ND® 67 57 53 | 1,500 380.00/M | MF-SM200-2 
15 100 2.50 5.00 0.024 0.085 9.50 | 3.18 | 6.71 | 0.56 | 0.71 | 3.68 | MF-SM250CT-ND® 67 58 54 | 1,500 321.10/M_| MF-SM250-2 
7 60 250 0.13 = 6.5 20.0 9.4 3.7 74 0.3 3.8 | — _| MF-SM013/250-2CT-ND@ 98 84 77 |_ 1,500 560.00/M_| MF-SM013/250-2 
24.0 10 0.20 0.46 0.60 2.60 3.40 | 1.80 | 0.85 | 0.25 | — — | MF-NSMF020-2CT-ND® 70 60 55 | 3,000 400.00/M | MF-NSMF020-2 
6.0 100 0.35 0.75 0.30 1.20 3.40 | 1.80 | 0.85 | 0.25 | — — | MF-NSMF035-2CT-ND® 70 60 55 | 3,000 400.00/M | MF-NSMF035-2 
13.2 | 100 0.50 1.00 0.15 0.70 3.40 | 1.80 | 0.85 | 0.25 | — — | MF-NSMF050-2CT-ND® AG 39 37 | 3,000 219.45/M | MF-NSMFO50-2 
8A | 6.0 100 0.75 1.50 0.10 0.40 3.40 | 1.80 | 0.70 | 0.25 | — — | MF-NSMF075-2CT-ND® 70 60 55 | 3,000 400.00/M | MF-NSMFO75-2 
6.0 100 1.10 2.20 0.06 0.20 3.40 | 1.80 | 0.70 | 0.25 | — —_| MF-NSMF110-2CT-ND@ AT 40 38 | 3,000 223.25/M_| MF-NSMF110-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.13 3.40 | 1.80 | 0.70 | 0.25 | — — | MF-NSMF150-2CT-ND® AT 40 38 | 3,000 223.25/M | MF-NSMF150-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.02 0.085 3.50 | 1.80 | 1.60 | 0.25 | — —__| MF-NSMF200-2CT-ND® 88 75 69 | 3,000 500.00/M_| MF-NSMF200-2 
60.0 40 0.10 0.30 0.70 15.00 4.73 | 3.41 | 1.10 | 0.30 | — — | MF-MSMFO010-2CT-ND®@ 48 AL 39 | 1,500 230.85/M | MF-MSMF010-2 
60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 4.73 | 3.41 | 110 | 0.30 | — — | MF-MSMF014-2CT-ND@ AB Al 39 | 1,500 228.00/M | MF-MSMF014-2 
30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 4.73 | 3.41 | 110 | 0.30 | — — | MF-MSMF020-2CT-ND® AG 40 37 | 1,500 221.36/M | MF-MSMF020-2 
8B | 30.0 10 0.30 0.60 0.30 3.00 4.73 | 3.41 | 1.10 | 0.30 | — — | MF-MSMFO030-2CT-ND® 56 48 44 | 1,500 320.00/M | MF-MSMF030-2 
15.0 |__100 0.50 1.00 0.15 1.00 4.73 | 3.41 | 0.85 | 0.30 | — —_| MF-MSMFO050-2CT-ND@ AG 40 37 | 2,000 221.35/M_| MF-MSMFO050-2 
13.2 | 100 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 | 3.41 | 0.85 | 0.30 | — — | MF-MSMFO075-2CT-ND®@ AB AL 39 | 2,000 228.00/M | MF-MSMFO075-2 
24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 | 3.41 | 0.85 | 0.30 | — — | MF-MSMF075/24-2CT-ND® 63 54 50 | 2,000 360.00/M | MF-MSMF075/24-2 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2004 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


<< ERNS Multiz7 Resettable Overcurrent Protectors (cont) Reel” 
Max. Rated Current Initial Resistance Dimensions — mm Cut Tape 
Volt. | | Max. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Post-Trip A B c D E le Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ Bourns 
Fig. | (V) | (Amps) | Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.) (Max.) (Max.) (Min.) (Max.) (Min.) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 473 341 075 030 — — | MF-MSMF110-2CT-ND@ 39 34 31 | 2,000 185.25/M | MF-MSMF110-2 
16.0) 100 1.10 2.20 0.04 0.21 473 341 075 030 — — | MF-MSMF110/16-2CT-ND@ 63 54 50 | 2,000 360.00/M | MF-MSMF110/16-2 
6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 473 341 085 030  — —__| ME-MSMF125-2CT-ND@ 56 48 44 | 2,000 320.00/M_| MF-MSMF125-2 
8B | 6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 473 341 085 030 — — | MF-MSMF150-2CT-ND@ AB Al 39 | 2,000 228.00/M | MF-MSMF150-2 
8.0 100 1.60 2.80 0.035 0.099 473 341 085 030 — — | MF-MSMF160-2CT-ND@ 56 48 44 | 2,000 320.00/M | MF-MSMF160-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.020 0.100 473 341 085 030 — — | MF-MSMF200-2CT-ND@ 52 45 42 | 2,000 251.75/M | MF-MSMF200-2 
16.0 |__ 100 2.50 5.00 0.015 0.100 473.341 2.00 030  — —_| ME-MSMF250/16-2CT-ND®@ 91 78 72 | 1,000 520.00 | MF-MSMF250/16-2 
sc | 60 10 0.55 1.20 0.200 0.950 6.44 493 109 030 — — | MF-SMDF050-2CT-ND® 70 61 57 | 3,000 337.25/M | MF-SMDF050-2 
15 40 1.50 3.00 0.070 0.175 5.44 493 109 030 — —_| MF-SMDF150-2CT-ND® 63 54 50 | 3,000 360.00/M_| MF-SMDF150-2 
30 10 0.05 0.15 2.800 50.000 3.43 280 1.4 030 — — | MF-USMF005-2CT-ND® 68 63 59 | 3,000 360.00/M | MF-USMF005-2 
30 10 0.10 0.30 0.800 15.000 3.43 280 1.1 0.30 —  — _ | MF-USMF010-2CT-ND@ 48 AL 39 | 3,000 230.85/M | MF-USMFO10-2 
30 10 0.20 0.40 0.400 5.000 3.43 280 1.4 030 — — | MF-USMF020-2CT-ND® 68 63 59 | 3,000 360.00/M | MF-USMF020-2 
8D 6 40 0.35 0.75 0.200 1.300 3.43 280 085 030 — — | MF-USMF035-2CT-ND® 68 63 59 | 3,000 360.00/M | MF-USMF035-2 
13.2 40 0.50 1.00 0.180 0.900 3.43 280 085 030 — —_| MF-USMF050-2CT-ND® 67 63 59 | 3,000 360.00/M_| MF-USMF050-2 
6 40 0.75 1.50 0.070 0.450 3.43 280 085 030 — — | MF-USMF075-2CT-ND® 15 68 66 | 3,000 360.00/M | MF-USMFO75-2 
6 40 1.10 2.20 0.050 0.210 3.43 280 0.85 030 — — | MF-USMF110-2CT-ND® 79 68 66 | 3,000 360.00/M | MF-USMF110-2 
6 40 1.50 3.00 0.030 0.110 3.43 280 085 030 — —__| MF-USMF150-2CT-ND® 719 68 66 | 3,000 360.00/M | MF-USMF150-2 


@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


PTC Resettable Fuses 
MF-PSMF Series — 0805 Footprint 


Features: ¢ Compact design saves board space - 0805 footprint * Small size allows fast reaction to fault events 


* Low profile Applications: * USB port protection — On the Go and 2.0 *PC motherboards — Plug and Play Di @Reel® 


protection » Mobile phones — Battery and port protection * PDAs/digital cameras * Game console port protection 


AY 


Dimensions — Inches (mm) 
Model AMin. A Max. B Min. B Max. C Min. C Max. D Min. 
MF-PSMF035X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.019 (0.48) 0.033 (0.85) 0.008 (0.20) 
MF-PSMFO50X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.019 (0.48) 0.033 (0.85) 0.008 (0.20) 
MF-PSMFO075X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.030 (0.75) 0.049 (1.25) 0.008 (0.20) 
MF-PSMF110X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.030 (0.75) 0.049 (1.25) 0.008 (0.20) 
Max. thold | ltrip Resistance Max. Time to Trip Cut Tape 
Volt. | Max. A@ 23°C 2@ 23°C Amps Seconds Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Bourns 
(V) (Amps) | Hold Trip | Rmin. | Rimax. | @23°C | @23°C Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6 40 0.35 0.75 | 0.250 1.200 8.00 0.10 MF-PSMF035X-2CT-ND 88 15 14 MF-PSMF035X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMF035X-2 
6 40 0.50 1.00 | 0.150 0.900 8.00 0.10 MF-PSMFO50X-2CT-ND 88 15 14 MF-PSMF050X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMFO50X-2 
6 40 0.75 1.50 | 0.090 0.350 8.00 0.20 MF-PSMF075X-2CT-ND 88 75 14 MF-PSMF075X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMFO075X-2 
6 40 1.10 2.20 | 0.060 0.210 8.00 0.30 MF-PSMF110X-2CT-ND 88 75 14 MF-PSMF110X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMF110X-2 


Features: 
* Two resistance-matched PTCs in a ceramic housing 
Aids compliance with: 
ITU-T K.20/21/45; Telcordia GR-1089-CORE; UL 60950, 3rd Ed. 


Telecom CPTC Resettable Fuses 
CMF-RL and CMF-SD Series 


; ; + Narrow resistance tolerance 
Dimensions = Inches (mm) Applications: Used as a secondary overcurrent protection device in 
7 > + = it y 
Model A Max. B Max. C Max. D Nominal E Nominal F Nominal * Customer Premise Equipment (CPE) 
CMF-RL35 0.386 (9.8) | 0.197 (5.0) 0.531 (13.5) 0.118 -0.138 (3.0-3.5) 0.024+0.019 (0.6 + 0.05) 0.200+0.012 (5.08+0.3) * Central Office (CO) 
CMF-RL50A 0.295 (7.5) | 0.220 (5.6) 0.512 (13.0) 0.138 (3.5)—Minimum 0.024+0.019 (0.6 + 0.05) 0.197 + 0.008 (5.0+0.2) * Access equipment 
CMF-RL55A 0.295 (7.5) | 0.220(5.6) | 0.512 (13.0) 0.138 (3.5) 0.024 + 0.019 (0.6 +0.05) 0.197 +0.008 (5.00.2) 
Fig. 1 —- CMF-RL Series Fig. 2— CMF-SD Series 
Dimensions - Inches (mm) sa. Ang 
Model A Max. B Max. C Max. D Nominal E Nominal F Max. 
CMF-SD25 0.354 (9.00) | 0.425 (10.80) | 0.402 (10.20) 0.192- 0.208 (4.88 -5.28) 0.095 -0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 
CMF-SD35A 0.281 (7.15) 0.335 (8.50) 0.319 (8.10) 0.128 - 0.144 (3.25 -3.65) 0.095 - 0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 
CMF-SD50A-10 0.281 (7.15) 0.335 (8.50) 0.319 (8.10) 0.128 - 0.144 (3.25 -3.65) 0.095 - 0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 
Rated Rated Hold Trip Time to Trip 
Voltage Resistance Current Current @!max/ Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Bourns 
Fig. (V) a Tolerance A@25°C A@ 25°C 230 VAC Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
35 +20% 0.075 0.150 <0.15 Sec. CMF-RL35-0-ND ST 53 48 = _ — | CMF-RL35-0 
1 230 50 +20% 0.050 0.100 <0.1 Sec. CMF-RLS0A-0-ND 63 58 53 _— — — | CMF-RL50A-0 
55 +20% 0.050 0.100 <0.1 Sec. CMF-RL55A-0-ND 57 53 48 = = — | CMF-RL55A-0 
25 +20% 0.130 0.260 <0.3 Sec. CMF-SD25-2CT-NDt 1.32 1.17 1.14 CMF-SD25-2TR-ND 400 202.00 | CMF-SD25-2 
2 230 35 420% 0.100 0.200 <0.2 Sec. CMF-SD35A-2CT-NDt 1.32 LAr: 1.14 CMF-SD35A-2TR-ND 500 248.00 | CMF-SD35A-2 
50 +10% 0.090 0.190 <0.1 Sec. CMF-SD50A-10-2CT-NDt 1.45 1.28 1.25 CMF-SD50A-10-2TR-ND 500 272.00 | CMF-SD50A-10-2 
t Cut Tape 
ESD Protection The ChipGuard® MLU and MLC Series has been specifically designed to protect sensitive electronic components from electrostatic discharge damage. The MLU and MLC 
family has been designed to protect equipment to IEC61000-4-2, Level 4(+8kV Contact/ +15kV Air Discharge) ESD specifications targeted for high speed USB 2.0, HDMI, DVI 
ESD Su ressors or IEEE1394 applications. The ChipGuard MLU and MLC Series has been manufactured to provide low 0.05pF and 0.5pF capacitance and leakage currents less than 5nA with 
pp excellent clamp qualities, making the family almost transparent under normal working conditions. 
MLC and MLU Series Specifications: « Typical Clamping Voltage: 25 * Maximum Leakage Current @ Maximum VDC: 5 » Typical Trigger Voltage: 250 * Maximum Response Time: 1nS 
i Reel L Typ. Cont. | Max. Cap. | Operating Cut Tape 
Working @1VRMS Temp. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Bourns 
Pkg. voc 1MHz (°C) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
Dimensions — mm MLC Series 
Package| w A B 0402 3.3 CG0402MLC-3.3LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-3.3LGTR-ND 10,000 | 94.00/M | CG0402MLC-3.3LG 
0402 | 1.00 0.50 0.50 0.25 0603 3.3 CG0603MLC-3.3LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-3.3LETR-ND 5,000 | 90.00/M | CGO603MLC-3.3LE 
0603 | 1.60 0.80 0.50 0.30 0402 5 05 -40 ~ 85 CG0402MLC-05LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-05LGTR-ND 10,000 | 94.00/M | CG0402MLC-05LG 
0603 5 : - CG0603MLC-O5LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-05LETR-ND 5,000 | 90.00/M | CGO603MLC-05LE 
0402 12 CG0402MLC-12LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-12LGTR-ND 10,000 | 94.00/M | CG0402MLC-12LG 
0603 12 CGO603MLC-12LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-12LETR-ND 5,000 | 90.00/M | CGO603MLC-12LE 
MLU Series 
0402 3.3 CG0402MLU-3.3GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-3.3GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-3.3G 
0603 3.3 CGO603MLU-3.3ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-3.3ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-3.3E 
0402 5 CG0402MLU-05GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-05GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-05G 
0603 5 0.05 -40 ~ 125 CG0603MLU-05ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-O5ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-05E 
0402 12 . ~ CG0402MLU-12GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-12GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-12G 
0603 12 CGO603MLU-12ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-12ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-12E 
0402 24 CG0402MLU-24GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-24GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-24G 
0603 24 CGO603MLU-24ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-24ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-24E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2005 


bel PTC Resetta ble Ci ircu it Pp rotecti on Parameter Definitions (Electrical characteristics tested at 23°C) 


lH Hold current-maximum current at which the device will not trip in still air 
Physical Specifications: * Lead Material: Tin Plated Copper Insulating Coating It Trip current-maximum current at which the device will always trip in still air 
components (cl (radial leaded product only): Flame retardant yellow epoxy, meets UL-94-V-0 Imax Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (Vmax) 
PLANET (7 . Vmax Maximum voltage device can withstand without damage at its rated current 
Agency Approval: UL Recognized (E305051). See datasheet for select TUV Roh Rmin Minimum device resistance 


approval. ° Rmax Maximum device resistance 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 77 Maximum device resistance, 1 hour after initial device trip 


1.78 3.45 1.78 


1812 PCB Layout 


Top View 
Cc, 
——_, # 2.30 5.10 2.30 
Sige: View 2920 PCB Layout 
Rated Rated Current (23°C) Max. Resistance Tolerance Dimensions - mm 
Voltage Hold Trip Current | Rmin | Rmax | Rimax A B Cc D E F G Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Fig. | (VDCmax) (IH) (IT) (Imax) (0) (0) (0) Max. Max. Typ. Min. Max. Typ. Lead Size | PartNo. 1 10 100 500 Part No. 
OZRA Series Radial Leaded 
16 3 51 100 0.034 | 0.0530 | 0.105 Tal 11.0 521 76 3.0 1.2 0.81 507-1304-ND 56 4.06 31.25 109.38 | OZRAOSOOFFIC 
16 4 6.8 100 0.020 | 0.0350 | 0.063 8.9 12.8 5.1 76 3.0 1.2 0.81 507-1305-ND 61 4.39 33.75 118.13 | OZRAO400FFIE 
16 i) 8.5 100 0.014 | 0.0210 | 0.044 10.4 14.3 5A 76 3.0 1.2 0.81 507-1306-ND 70 5.04 38.75 135.63 | OZRAOSOOFFIE 
16 6 10.2 100 0.009 | 0.0160 | 0.033 10.7 174 5A 76 3.0 1:2 0.81 507-1307-ND 74 5.36 41.25 144.38 | OZRAOGOOFFIE 
16 A 11.9 100 0.006 | 0.0130 | 0.021 11.2 19.7 chil 7.6 3.0 12. 0.81 507-1308-ND 18 5.66 43.50 152.25 | OZRAO700FFIA 
1 16 8 13.6 100 0.005 | 0.0110 | 0.018 12.7 20.9 5:1. 76 3.0 1.2 0.81 507-1309-ND 88 6.34 48.75 170.63 | OZRAO8O0FFIA 
16 9 15.3 100 0.004 | 0.0085 | 0.015 14.0 21.7 5:1 7.6 3.0 12 0.81 507-1310-ND 90 6.50 50.00 175.00 | OZRAOQOOFFIA 
16 10 17.0 100 0.003 | 0.0075 | 0.012 16.5 24.1 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 §07-1311-ND 94 6.76 52.00 182.00 | OZRA1O00FFIA 
16 1 18.7 100 0.003 | 0.0065 | 0.010 17.5 26.0 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 §07-1312-ND 97 7.02 54.00 189.00 | OZRA1100FFIA 
16 12 20.4 100 0.002 | 0.0055 | 0.009 17.5 28.0 10.2 7.6 3.6 14 1.00 §07-1313-ND 1.12 8.06 62.00 217.00 | OZRA1200FFIA 
16 14 23.8 100 0.002 | 0.0045 | 0.008 27.9 27.9 10.2 7.6 3.6 14 1.00 507-1314-ND 1.30 9.36 72.00 252.00 | OZRA1400FFIA 
OZRB Series Radial Leaded 
30 0.90 1.8 40 0.07 | 0.160 0.22 74 12.2 5.1 76 3 0.9 0.51 507-1315-ND 5 3.22 24.75 86.63 | OZRBOOQOFFIC 
30 1.10 2.2 40 0.05 0.140 0.17 7A 14.2 5c 7.6 3 0.9 0.51 507-1316-ND AT 3.41 26.25 91.88 | 0ZRBO110FFIC 
9 30 1.35 27 40 0.04 0.095 0.13 8.9 13.5 5.1 7.6 3 0.9 0.51 §07-1317-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZRBO135FFIE 
30 1.60 3.2 40 0.03 0.080 0.11 8.9 15.2 5.1 7.6 3 0.9 0.51 §07-1318-ND 52 3.74 28.75 100.63 | OZRBO160FFIE 
30 1.85 3.7 40 0.03 0.070 0.09 10.2 15.7 5.1 7.6 3 0.9 0.51 507-1319-ND 54 3.90 30.00 105.00 | OZRBO185FFIE 
30 2.50 5.0 40 0.02 0.050 0.07 11.4 18.3 5.1 7.6 3 0.9 0.51 507-1320-ND 61 4.39 33.75 118.13 | OZRBO250FFIE 
30 3.00 6.0 40 0.02 0.050 0.08 11.4 17.3 5.1 76 3 12 0.81 507-1321-ND 63 4.52 34.75 121.63 | OZRBOSOOFFIA 
30 4.00 8.0 40 0.01 0.035 0.05 14.0 20.1 5.1 7.6 3 12 0.81 507-1322-ND yA 5.14 39.50 138.25 | OZRBO4O0FFIA 
30 5.00 10.0 40 0.01 0.022 0.05 14.0 24.9 10.2 7.6 3 1.2 0.81 §07-1323-ND 17 5.59 43.00 150.50 | OZRBOSOOFFIA 
1 30 6.00 12.0 40 0.005 | 0.018 0.04 16.5 24.9 10.2 76 3 1:2 0.81 §07-1324-ND 83 5.98 46.00 161.00 | OZRBOGOOFFIA 
30 7.00 14.0 40 0.005 | 0.015 0.03 19.1 26.7 10.2 7.6 3 1.2 0.81 §07-1325-ND 88 6.37 49.00 171.50 | OZRBO7O0FFIA 
30 8.00 16.0 40 0.005 | 0.012 0.02 21.6 29.2 10.2 76 3 12 0.81 507-1326-ND 92 6.63 51.00 178.50 | OZRBOSOOFFIA 
30 9.00 18.0 40 0.005 | 0.011 0.02 24.1 29.7 10.2 7.6 3 1.2 0.81 507-1327-ND 97 7.02 54.00 189.00 | OZRBOQOOFFIA 
OZRF Series Telecom Radial 
3 60 0.08 0.16 3 14.0 | 22.00 33 5.8 9.6 5 47 46 _ =— 507-1356-ND A5 3.28 25.25 88.38 | OZRFOOO8FFIE 
60 0.11 0.22 3 5.0 11.00 16 6.8 9.9 6 47 46 = = §07-1357-ND 45 3.28 25.25 88.38 | OZRFOO11FFIE 
60 0.12 0.24 3 40 12.00 16 6.5 11.0 6 47 46 = = 507-1358-ND 45 3.28 25.25 88.38 | OZRFOO12FFIE 
4 60 0.15 0.29 3 3.0 7.50 12 6.5 11.0 5 47 46 _- =- 507-1359-ND A5 3.28 25.25 88.38 | OZRFOOISFFIE 
60 0.18 0.65 10 0.8 2.20 4 10.9 12.6 5 47 46 - = 507-1360-ND 51 3.71 28.50 99.75 | OZRFOO18FFIA 
OZRC Series Rated Radial 
90 0.10 0.20 40 2.50 | 6.000 7.50 74 12.7 5.1 76 34 11 0.51 507-1328-ND 0 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO1OFFIE 
90 0.15 0.35 40 2.40 | 5.500 7.00 7A 12.7 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1329-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO1SFFIE 
90 0.17 0.34 40 2.00 | 3.720 8.00 74 12.7 5.1 76 3.4 1 0.51 507-1330-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO17FFIE 
90 0.20 0.40 40 1.83 3.300 4.40 7A 12.7 5A 76 34 11 0.51 §07-1331-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO2OFFIE 
90 0.25 0.50 40 1.25 2.280 3.00 7A 12.7 5.1 7.6 3.1 11 0.51 §07-1332-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO25FFIE 
90 0.30 0.60 40 0.88 1.596 2.10 7A 13.0 5.1 76 34 11 0.51 507-1333-ND 43 3.09 23.75 83.13 | OZRCOOSOFFIE 
5 90 0.35 0.75 40 0.70 1.300 2.50 7A 12.7 521. 7.6 3.4 11 0.51 507-1334-ND 43 3.09 23.75 83.13) OZRCOOSSFFIE 
90 0.40 0.80 40 0.55 1.032 1.29 76 13.5 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1335-ND 43 3.09 23.75 83.13) OZRCOO40FFIE 
90 0.50 1.00 40 0.50 | 0.770 1.17 79 13.7 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1336-ND A5 3.25 25.00 87.50 | OZRCOOSOFFIE 
90 0.55 1.20 40 0.40 | 0.720 1.50 97 14.0 5.1 7.6 3.4 11 0.51 §07-1337-ND 45 3.25 25.00 87.50 | OZRCOOSSFFIE 
90 0.65 1.30 40 0.31 0.520 0.72 97 14.5 5.1 76 3.4 11 0.51 507-1338-ND AZ 3.41 26.25 91.88 | OZRCOOG5FFIE 
90 0.75 1.50 40 0.25 0.400 0.60 10.4 15.2 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1339-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZRCOO75FFIE 
90 0.90 1.80 40 0.20 | 0.330 0.47 11.7 15.8 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1340-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZRCOO9OFFIE 
90 1.10 2.20 40 0.15 0.300 0.38 13.0 18.0 5.1 76 34 14 0.81 507-1341-ND 54 3.90 30.00 105.00 | OZRCO110FFIA 
90 1.35 2.70 40 0.12 0.228 0.30 14.5 19.6 5.1 7.6 34 14 0.81 507-1342-ND Sf 4.13 31.75 111.13 | OZRCO135FFIA 
90 1.60 3.20 40 0.09 | 0.180 0.22 16.3 21.3 5.1 76 34 14 0.81 507-1343-ND 59 4.23 32.50 113.75 | OZRCO160FFIA 
6 90 1.85 3.70 40 0.08 0.144 0.19 17.8 22.9 5.1 7.6 34 14 0.81 507-1344-ND 63 4.55 35.00 122.50 | OZRCO185FFIA 
90 2.50 5.00 40 0.05 0.096 0.13 21.3 26.4 10.2 7.6 3.4 14 0.81 507-1345-ND 70 5.07 39.00 136.50 | OZRCO250FFIA 
90 3.00 6.00 40 0.04 0.072 0.10 24.9 30.0 10.2 76 34 14 0.81 507-1346-ND 16 5.46 42.00 147.00 | OZRCO3OOFFIA 
90 3.75 7.50 40 0.03 0.060 0.08 28.5 33.5 10.2 7.6 3.4 14 0.81 507-1347-ND 19 5.72 44.00 154.00 | OZRCO375FFIA 
OZRE Series Line Voltage Radial ¢ 
240 0.05 0.12 1.0 18.50 | 31.00 | 65.00 8.3 10.7 $1 76 3.8 14 0.51 507-1348-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZREOOOSFFIC 
6 240 0.08 0.19 1.2 7.40 12.00 | 26.00 8.3 10.7 5.1 7.6 3.8 14 0.51 507-1349-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZREOOO8SFFIC 
240 0.12 0.30 1.2 3.00 6.50 12.00 8.3 10.7 521. 7.6 3.8 14 0.51 507-1350-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZREOO12FFIC 
240 0.16 0.37 2.0 2.50 4.10 7.80 9.9 12.5 Sel 7.6 3.8 14 0.51 507-1351-ND 54 3.90 30.00 105.00 | OZREOO16FFIC 
240 0.25 0.56 3.5 1.30 2.10 3.80 9.6 174 Sal 76 3.8 14 0.65 507-1352-ND 60 4.36 33.50 117.25 | OZREOO25FFIE 
1 240 0.33 0.74 45 0.83 1.24 2.60 11.4 16.5 5.1 7.6 3.8 14 0.65 §07-1353-ND 67 4.84 37.25 130.38 | OZREOO33FF1A 
240 0.40 0.90 5.5 0.60 0.97 1.90 11.5 19.5 5.1 7.6 3.8 14 0.65 §07-1354-ND 78 5.66 43.50 152.25 | OZREOO4OFF1A 
240 0.55 1.25 7.0 0.45 0.73 1.45 14.0 21.7 5A 7.6 41 1.4 0.81 §07-1355-ND 89 6.40 49.25 172.38 | OZREOOSSFFIA 
+ OZRE Series rated output voltage can be used in AC/DC applications 
Rated Rated Current (23°C) Maximum Resistance Tolerance Dimensions - mm Tape & Reelt 
Voltage Hold Trip Current Rmin Rmax | Rimax A B Cc D Digi-Key Pricing Pricing Bel Fuse 
Fig. | (Vmax) (IH) (IT) (Imax) (0) (0) (0) Maximum | Maximum | Maximum | Minimum | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
OZCC Series Surface Mount (1812 Chip) 
16 0.50 1.0 40 0.15 0.57 1.00 4.73 3.41 0.65 0.3 507-1361-1-ND 58 5.16 36.55 151.00/M OZCCOOS50FF2C 
7A 16 0.75 1:5: 40 0.11 0.27 0.45 4.73 3.41 0.65 0.3 507-1362-1-ND 58 5.16 36.55 151.00/M 0ZCC0075FF2C 
6 1.10 2.2 40 0.04 0.11 0.21 4.73 3.41 0.55 0.3 507-1363-1-ND 58 5.16 36.55 151.00/M 0ZCC0110FF2C 
OZCD Series Surface Mount (2920 Chip) 
60 0.30 0.6 10 1.000 2.000 4.800 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1364-1-ND .87 7.14 54.83 226.00/M 0ZCDO030FF2C 
60 0.50 1.0 10 0.300 0.700 1.400 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1365-1-ND .87 7.74 = 54.83 226.00/M OZCDOO50FF2C 
33 0.75 #5: 40 0.180 0.310 1.000 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1366-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0075FF2C 
33 1.10 2.2 40 0.090 0.170 0.410 7.98 5.44 1.0 0.35 507-1367-1-ND .87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0110FF2C 
7B 33 1.25 2.5 40 0.050 0.131 0.250 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1368-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0125FF2C 
33 1.50 3.0 40 0.050 0.108 0.230 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1369-1-ND 87 7.14 54.83 226.00/M 0ZCDO150FF2C 
33 1.85 3.7 40 0.040 0.076 0.150 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1370-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0185FF2C 
16 2.00 4.0 40 0.035 0.065 0.120 7.98 5.44 0.9 0.35 §07-1371-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0200FF2C 
16 2.50 5.0 40 0.025 0.041 0.085 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1372-1-ND .87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0250FF2C 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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below V- the device will be activated. Applications: * Microprocessor/Logic Input Protection * Data Bus Protection * Analog 
Device Input Protection * Voltage Clamp Features: ¢ Fast Switching Times * Low Input Leakage * Low Input Capacitance 


ESD Transient Voltage 
Suppression Arrays 


This is an array of SCR/Diode bipolar structures for ESD and over-voltage protection. The SCR structures are designed for fast 
triggering, if a transient pulse is detected with a voltage level greater than one VBE, negative or positive pulse, above V+ or 


Digi@Reel® | © 


RoHS 


comrciaet 


Functional Block Diag 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
No. of Input Equivalent | Equivalent Input 
Input Operating Leakage Quiescent SCR ON SCR ON Input Switch 
Arrays per Voltage Current (nA) Supply Threshold Resistance | Capacitance | Speed i-Key Price Each Tape and ReelA Littelfuse 
Package Package (V Supply) (Typical) Current (nA) (Vv) t (Q) t (pF) (ns) Part No. il 10 100 | Qty. | Pricing Part No. 
16-SOIC. 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2717-ND 3.60 3.33 2.50 = — | SP720ABG 
16-Dip 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2718-ND 3.60 3.33 2.50 = — | SP720APP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 11 1 3 2 F2719-ND 2.52 2.33 1.75 = — | SP721ABG 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 1 3 2 F2720-ND 2.52 2.33 1.75 = — | SP721APP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 a 0.5 5 2 F2721-ND 3.32 3.07 2.30 = — | SP723ABG 
8-SOIC 4 2-30 5 50 44 0.5 5 2 F2914CT-ND¢ NEW! 4.03 3.71 3.12 | 2,500 |1472.76/M | SP725ABTG 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 0.5 5 2 F2722-ND 3.41 3.15 2.37 = — | SP723APP 
SOT-23-6 4 1-20 1 100 (Max.) 4.4 1 3 = F2863CT-ND$ 2.00 1.84 1.55 |3,000| 728.84/M | SP724AHTG 
SOT-23-6 4 1-20 1 100 (Max.) 11 1 3 = F2708CT-ND¥ 1.90 1.75 1.48 |3,000] 695.00/M | SP724AHTP 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape ft Information given to determine peak current and dissipation under EOS conditions NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


TVS-ESD Avalanche Diode Array — SP050X Series 


The surface mount family of arrays are designed to suppress ESD and 


other transient overvoltage events. 


Features: 


* ESD Capability Standards IEC 61000-4-2, Direct Discharge: 20kV 
(Level 4), IEC 61000-4-2, Air Discharge: 30kV (Level 4), MIL STD 
«Input Protection for applications up to 5VDC 
* Low Input Capacitance: 30pF Typical 


863 31015.7: 30kV 
¢ Fast Response Time: <ins 


* Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 


Digi@Reel” 


No. of Cut Tape Tape and Reel Electrical Specifications (T = 25°C, Unless Otherwise Specified) 
Input Price Each Digi-Key Pricing Littelfuse Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units 
Fig. |Package| Channels 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. Reverse Standoff Voltage 1=10pA 5.5 = = Vv 
Reverse Standoff Leakage 
1 | soT23 2 F2714CT-ND 6 62 52 | F2714TR-ND 242.00/M | SP0502BAHTG Current V=5.0V - 1 100 nA 
2 |SOT143 3 F2715CT-ND 80 74 62 | F2715TR-ND 292.00/M | SPOS03BAHTG Signal Clamp Voltage 
Positive l=10mA 5.6 6.8 8 Vv 
3 |SoT23-6| 5 F2716CT-ND 1.02 94 ~—.79_:|_ F2716TR-ND 373.00/M | SPOS50SBAHTG Negative l=10mA 42 | -08 0.4 Vv 


NEW! 


TVS-ESD 
Avalanche Diode Array — 
SP03-6 Series 


This new broadband protection device from Littelfuse provides overvoltage protection for applications such as 
10/100/1000 BaseT Ethernet, T3/E3 DS3 interfaces, ADSL2+ and VDSL2+. 


Features: * Clamping speed of nanoseconds * Peak Pulse Power (8/20us): 2800W «IEC 61000-4-2, Direct 
Discharge, (Level 4): 8kV * IEC 61000-4-2, Air Discharge, (Level 4): 15kV * Bellcore GR 1089 (Intra-Building) 


@Reel” 


Electrical Specifications (Top = 25°C, Unless Otherwise Specified) 


(2/10p1s): 100A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units 
Reverse Standoff Voltage = = = 6 Vv 
No. of Cut Tape Tape & Reel Reverse Breakdown Voltage ly=1mA 6.8 _- = Vv 
Input | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Littelfuse Reverse Leakage Current Vawm=6V, T=25°C — — 25 pA 
Package |Channels| Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 _| Part No. Clamping Voltage, Line-Ground | _Ipp=50A, tp=8/20ys_ | — = 15 M 
Clamping Voltage, Line-Ground Ipp=100A, tp=8/20 ps _ _ 20 Vv 
8-SOIC 2 F2876CT-ND 3.14 2.90 2.44 | F2876TR-ND _1148.06/M | SP03-6BTG Betw 10 Pi 
Junction Capacitance elween ins — 8 12 pF 
Note: Pending UL recognized component Vp=0V, f=1MHz 


NEW! TVS-ESD Avalanche Diode Array — 
SP1001 and SP1002 Series 


Zener diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche 
technology protect each I/O pin to provide a high level of 


protection for electronic equipment that may experience 
destructive electrostatic discharges (ESD). Features: * ESD 
protection of 8kV contact discharge, 15kV air discharge, 
(Level 4, IEC61000-4-2) * EFT protection, IEC61000-4-4, 
40A (5/50 ns) * Peak Current (tp=8/20ys): 2A * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C. 
No. of Reverse Reverse Clamp Diode 
Input/ Standoff Leakage Voltage$ Capacitance Cut Tape 
Output Voltage Current Ipp=2A, 8x20HS Bias=2.5V Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Fig. | Channels Package (Vrwm) Max. (uA) Max. Fwd (V) Typ. (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 UF SC70-3 6.0 0.5 11.2 5 F2899CT-ND 81 75 63 F2899TR-ND 3,000 | 295.92/M | SP1002-01JTG 
2 2 SC70-3 5.5 0.5 9.6 8 F2893CT-ND 74 68 57 F2893TR-ND 3,000 | 268.52/M | SP1001-02JTG 
3 2 SOT-553 5.5 0.5 9.6 8 F2894CT-ND 81 75 63 F2894TR-ND 5,000 | 280.80/M | SP1001-02XTG 
4 4 SC70-5 5.5 0.5 9.6 8 F2895CT-ND 1.04 96 81 F2895TR-ND 3,000 | 378.12/M | SP1001-04JTG 
4 5 SC70-6 5.5 0.5 9.6 8 F2897CT-ND 1.16 1.07 -90 F2897TR-ND 3,000 | 423.33/M | SP1001-05JTG 
5 4 SOT-553 5.5 0.5 9.6 8 F2896CT-ND 1.14 1.05 .88 F2896TR-ND 5,000 | 393.90/M | SP1001-04XTG 
5 5 SOT-563 5.5 0.5 9.6 8 F2898CT-ND 1.28 1.18 99 F2898TR-ND 5,000 | 443.30/M | SP1001-05XTG 


+ Parameter is guaranteed by device characterization, see data sheet. 


+ Bi-directional ESD Array 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wid Littelfusé PTC Resettable Devices Surface Mount 
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PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive Temperature Coefficient (PTC) material to protect electrical 
circuits against overcurrent conditions. 

PTC Resettable Operation: In normal operation, the Littelfuse PTC has many conductive paths and a very low resistance. 
In an overcurrent condition, the temperature of the polymer material rises. This dramatically reduces the conductive paths 
resulting in an immediate rise in resistance. In this condition the device provides circuit protection by significantly limiting 
the flow of current. However, once the cause of the initial overcurrent condition is eliminated, the Littelfuse PTC cools down 
and resets to a low resistance value permitting the normal current flow to resume. 


AL:  Digi@Reel’ 


Electrical Definitions: * Ihold: Hold Current: Maximum current device will pass without tripping in 20°C still air © Itrip: 
Trip Current: Minimum current at which the device will trip in 20°C still air * Vmax: Maximum voltage device can withstand 
without damage at rated current (Imax) »* Imax: Maximum fault current device can withstand without damage at rated 
voltage (Vmax) * Rmin: Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state * Rimax: Maximum resistance of 
device at 20°C measured one hour after tripping or reflow soldering of 260°C for 20 seconds 

Devices are not intended to be used for continual, repeated tripping. 

CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in damage and possible arcing and flame. 


0603L Series NEW! O805L Series 1206L Series 1812L Series 2920L Series 
B 
nf ey Se 
L] 1.80 Pp 
TA 
A 7, Dim. (mm) 
Dim. (mm) [Dim. (mm) 
Series B Series A 
Dim. (mm) T206L 020-025, 35 1812L 050, 075] 0.75 
Dim. (mm) Series A 110 3.4 1812L 110,150) 0.71 Series 
Series A 0805L 010-020 i 7206L 012 35 18121 125 1.25 BSZOL_ 050-075, 
0805L 035 0.75 150 3.4 50~250, 
O603L 010-025) 0.75 0805L 050-075 | 1.25 7206, 075 35 ania 200 ie 29201. 100-125, 
0603L 035 1.55 0805L 100 0.75 1206L _035~050 3.5 1812L 260 1.34 260 
thold ltrip Voltage | Imax | Maximum Time to Trip Resistance (2) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Series (A) (A) | Rating (V) | (A) | Current (A) | Time (Sec.) | Rmin | Rimax Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.10 0.30 15 40 0.50 1.00 0.900 6.000 F2900CT-ND NEW! 3.11 2.86 2.41 F2900TR-ND NEW! 4,000 1135.73/M 0603L010YR 
0603L 0.20 0.50 9 40 1.00 0.60 0.550 3.500 F2901CT-ND NEW! 3.11 2.86 2.41 F2901TR-ND NEW! 4,000 1135.73/M 0603L020YR 
0.25 0.55 9 40 8.00 0.08 0.500 3.000 F2902CT-ND NEW! 3.11 2.86 2.41 F2902TR-ND NEW! 4,000 1135.73/M 0603L025YR 
0.35 0.75 6 40 8.00 0.10 0.200 1.000 F2903CT-ND NEW! 3.11 2.86 2.41 F2903TR-ND NEW! 4,000 1135.73/M 0603L035YR 
0.10 0.30 15 100 0.50 1.50 1.000 6.000 F2769CT-ND 270 249 2.10 F2769TR-ND 4,000 988.00/M 0805L010YR 
0.20 0.50 9 100 8.00 0.02 0.650 3.500 F2770CT-ND 2.70 249 2.10 F2770TR-ND 4,000 988.00/M 0805L020YR 
0805L 0.35 0.75 6 100 8.00 0.10 0.250 1.200 F2771CT-ND 270 249 2.10 F2771TR-ND 4,000 988.00/M 0805L035YR 
0.50 1.00 6 100 8.00 0.10 0.150 0.850 F2772CT-ND 3.03 2.79 2.35 F2772TR-ND 3,000 1106.00/M 0805LO50WR 
0.75 1.50 6 40 8.00 0.20 0.090 0.350 F2773CT-ND 3.03 2.79 2.35 F2773TR-ND 3,000 1106.00/M 0805L075WR 
1.10 1.95 6 40 8.00 0.30 0.060 0.210 F2774CT-ND 3.35 3.09 2.59 F2774TR-ND 3,000 1223.00/M 0805L100WR 
0.125 0.29 30 100 1.00 0.20 1.500 6.000 F2864CT-ND 53 AQ AL F2864TR-ND 3,000 192.00/M 1206L012WR 
0.20 0.42 24 100 8.00 0.10 0.650 2.600 F2109CT-ND 53 AQ AL F2109TR-ND 4,000 192.00/M 1206L020YR 
0.25 0.50 16 100 8.00 0.08 0.550 2.300 F2110CT-ND 53 AQ AL F2110TR-ND 4,000 192.00/M 1206L025YR 
4206L 0.35 0.75 6 100 8.00 0.10 0.300 1.200 F2111CT-ND 53 AQ AL F21117TR-ND 4,000 192.00/M 1206LO035YR 
0.50 1.00 6 100 8.00 0.10 0.150 0.700 F2112CT-ND 36 234 29 F2112TR-ND 4,000 133.00/M 1206L050YR 
0.75 1.50 6 100 8.00 0.20 0.090 0.290 F2113CT-ND 69 64 4 F2113TR-ND 3,000 251.00/M 1206L075WR 
1.10 2.20 6 100 8.00 0.30 0.040 0.180 F2114CT-ND 36 34 29 F2114TR-ND 3,000 133.00/M 1206L110WR 
1.50 3.00 6 100 8.00 1.00 0.040 0.120 F2115CT-ND. 85 18 66 F2115TR-ND 2,000 328.00/M 1206L150PR 
0.50 1.00 15 100 8.00 0.15 0.150 1.000 F2150CT-ND A5 42 35 F2150TR-ND 2,000 173.00/M 1812L050PR 
0.75 1.50 13.2 100 8.00 0.20 0.100 0.450 F2151CT-ND 13 67 57 F2151TR-ND 2,000 281.00/M 1812L075PR 
1.10 2.20 6 100 8.00 0.30 0.040 0.210 F2152CT-ND AB A5 38 F2152TR-ND 2,000 187.00/M 1812L110PR 
1812L 1.25 2.50 15 100 8.00 0.40 0.050 0.250 F2153CT-ND 69 64 54 F2153TR-ND 1,500 265.00/M 1812L125DR 
1.50 3.00 8 100 8.00 0.30 0.040 0.110 F2154CT-ND 53 AQ AL F2154TR-ND 2,000 203.00/M 1812L150ZR 
2.00 3.50 8 100 8.00 2.00 0.020 0.060 F2161CT-ND 53 AQ AT F2161TR-ND 1,500 203.00/M 1812L200DR 
2.60 5.00 6 100 8.00 2.50 0.015 0.047 F2155CT-ND. 1.53142 1.19 F2155TR-ND 1,000 593.00 1812L260ZR 
0.30 0.60 60 10 1.50 3.00 1.200 4.800 F2865CT-ND AT A 60 F2865TR-ND 1,500 297.00/M 2920L030DR 
0.50 1.00 60 10 2.50 4.00 0.350 1.400 F2866CT-ND 1 Al 60 F2866TR-ND 1,500 297.00/M 2920L050DR 
0.75 1.50 30 40 8.00 0.30 0.350 1.000 F2867CT-ND NEG ral 60 F2867TR-ND 1,500 297.00/M 2920L075DR 
1.10 2.20 33 40 8.00 0.50 0.120 0.410 F2868CT-ND AT art 60 F2868TR-ND 2,000 297.00/M 2920L100PR 
1.25 2.50 15 40 8.00 2.00 0.070 0.250 F2869CT-ND 1.61 149 1.25 F2869TR-ND 2,000 624.00/M 2920L125PR 
2920L 7.50 3.00 33 40 8.00 2.00 0.080 0.230 F2870CT-ND 81 15 63 F2870TR-ND 1,500 312.00/M 2920L150DR 
1.85 3.70 33 40 8.00 2.50 0.065 0.150 F2871CT-ND 85 78 66 F2871TR-ND 1,500 328.00/M 2920L185DR 
2.00 4.00 24 40 8.00 5.00 0.050 0.125 F2872CT-ND 2.02 1.86 1.57 F2872TR-ND 1,500 780.00/M 2920L200/24DR 
2.50 5.00 15 40 8.00 10.00 0.035 0.085 F2873CT-ND 2.02 186 1.57 F2873TR-ND 1,500 780.00/M 2920L250DR 
2.60 5.00 6 40 8.00 10.00 0.025 0.075 F2874CT-ND 2.02 1.86 1.57 F2874TR-ND 2,000 780.00/M 2920L260PR 
3.00 5.00 16 40 8.00 20.00 0.015 0.048 F2875CT-ND 2.02 1.86 1.57 F2875TR-ND 1,500 780.00/M 2920L300/15DR 
PulseGuard® Fig, 10402 TeleLink® Digi@Reel” RoHS 
SMT ESD _ “ 1Pi—-2 39 (99) Fuse “0461” 
Suppressor _ Digi Reel ae — Series ~w @ 


PulseGuard ESD suppressor provides protection for electronic devices 
against the threat of electrostatic discharge (ESD). Employing a 
voltage variable material to switch between high resistance and low 
resistance states, shunting ESD transients away from sensitive cir- 
cuitry in applications like USB, IEEE1394, HDMI and DVI. PulseGuard 
suppressor complies with ESD specification IEC 61000-4-2. 


0402 Specifications: 

* Continuous Operating Voltage: 12VDC maximum « Clamping 
Voltage (2): 250V typical * Peak Trigger Voltage (7): 1,000V typical 
* Capacitance: 0.04pF (test frequency 250MHz) * Leakage Current: 
<1nA (12VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C 
~ 125°C ¢ ESD Pulse Withstand: 100 pulses minimum 

0603 Specifications: 

¢ Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum ¢ Clamping 


(51) 4 
Fig. 2 - 0603 


Fig. 3 - SOT-23 


.030 (.76) Thick 


.020 (0.51) 


Tl 063 (1.6) - 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows 
compliance with lightning surges. 

Meets UL 60950 3rd Edition (formerly UL 1459) power cross require- 
ments stand alone. 

Designed to allow compliance with Bellcore/Telcordia GR-1089-CORE 
and TIA-968-A surge specifications. 


Specifications: * Voltage Ratings: G00V * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Materials: Body: Ceramic; Terminations: 
Silver Plated Brass Caps ¢ Soldering Parameters: Reflow Solder 
-230°C, 30 seconds maximum. Wave solder -260°C, 3 seconds 
maximum ¢ Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per 
EIA-RS481. (IEC 286 part 3); 2500 fuses per reel 


Voltage (2): 150V typical * Peak Trigger Voltage (1): 500V typical ial 

¢ Capacitance: 0.06pF (test frequency 250MHz) * Leakage Current: a (6.10) 

<1nA (6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ Fig. 4 — (4)0805 

125°C ¢ ESD Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 06 | —! 

SOT-23 Specifications: 496 (12.6) 

* Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum ¢ Clamping 

Voltage (2): 150V typical * Peak Trigger Voltage (7): 500V typical Ess % of Amp. Opening Time 

¢ Capacitance: 0.12pF (test frequency 250MHz) » Leakage Current: 0.015 (0.38) Rating . (Minimum/Maximum) 

<1nA (6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 100% 4 hours, minimum 

125°C ¢ ESD Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 250% 4 sec. minimutn: 420 maximum 

(4)0805 Specifications: = Cut Tape : 

* Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum » Clamping Fi pig Key ce ee Tape & Reel¢ inate Cut Tape Tape & Reel 

Voltage (2): 150V typical * Peak Trigger Voltage (7): 500V typical 7 CRESCNO 124144 14130 TOIOO00 PORT OrOqNOKR Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

* Capacitance: 0.055pF (test frequency 250MHz) * Leakage Cur- = 2 = ! Rate | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 

rent: <1nA (6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: 2 | F2594CT-ND 86 19 331.00/1,000 | PGB1010603MR 0461 Series 

-65°C ~ 125°C * ESD Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 3_| F2596CT-ND 1.50 1.38 | 1641.00/3,000 | PGB102ST23WR 5 Fi449CT-ND 1.85 1.70 143 | FI449TR-ND 674.00/M 

Notes: (1) Measured per IEC 61000-4-2 8kV contact discharge, 4 |2ss5CiENB 242 2.23 935.00/1,000 | PGB1040805MR 1.25 | FISSOCT-ND 1.85 1.70 1.43 | FISSOTR-ND — 674.00/M 
(2) IEC61000-4-2 8kV contact discharge after 25nS + For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 2.00 | FISSICT-ND 1.85 1.70 1.43 | FISSITR-ND  674.00/M 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“0402” (1005) SlimLine™ 
Very Fast-Acting 
Thin-Film 0435 Series 


Specifications: 

° Operating Temperature: 
-55°C ~ 90°C * Voltage 
Rating: 32V « Materials: 
Body: Epoxy Substrate; 
Terminations: Copper/Nickel/ 
Tin-Lead Cover Coat: Con- 
formal Coating * Soldering 
Parameter: Reflow Solder 
-260°C, 30 seconds maximum 
* Packaging Specification: 
8mm Paper Tape and Reel per EIA-RS481-1 (IEC 286, part 3); 
10,000 per reel. * Interrupting Ratings: 35A at 24 V AC/DC 


“1206” (3216) Lead-Free 
SlimLine™ Very Fast- 
Acting and Slo-Blo® 
Thin-Film 0466 and 
0468 Series 


Features: * Complies with electronic 
industry environmental standards for 
lead reduction * Product is compatible 
with lead-free solders and higher tem- 
perature profiles * Element covering 
material is resistant to industry stan- 
dard cleaning operations * Mounting 
pad and electrical performance is 
identical to Littelfuse 429 and 433 
Series products ¢ Alloy based element construction provides superior 
inrush withstand characteristics (It) over ceramic or glass based 1206 
chip fuse products 


Specifications: * Voltage Ratings: 125V (.125~.375A), 63V 
(.500~2.0A), 32V (2.5A, 3.0), 24V (4~10A) © Operating Temp- 
erature: -55°C ~ 90°C «Interrupting Ratings: 0.125~.375A (50A 
at 125V AC/DC), 0.5~2A (50A at 63V AC/DC), 2.5~3A (50A at 32V 


Digi@Reel® 


% of Amp Opening Time AC/DC), 4~10A (35A at 24V AC/DC) * Construction Material: 
Rating (Minimum/Maximum) Body: Advanced High Temperature Substrate, Terminations: Copper/ 
7 7 Nickel/100% Tin, Element Cover Coat: Conformal Coating Tape and 
100% 4 hours, minimum Reel Specifications: 8mm Tape and Reel per EIA-RS481-2 (IEC 
200% 5 Sec., maximum 286, part 3) 
300% 0.2 Sec., maximum 
% of Amp Opening Time @ 25°C 
Cut Tape Tape & Reel Rating Very Fast Acting Slo-Blo® 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 100% 4 hours minimum _ 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 200% 5 sec., maximum 1 sec. minimum, 120 sec. maximum 
5 A 300% 0.2 sec., maximum 0.1 sec. minimum, 3 sec. maximum 
0435 Series — Very Fast Acting 800% — 0.002 sec. minimum, .05 sec. maximum 
250] FI440CT-ND 1.22 1.12 ~—.94 | F1440TR-ND 405.00/M 
375 | FI441CT-ND 1.22 1.12 94 | F1441TR-ND 405.00/M Mark- Cut Tape Tape & Reel 
500 | F1442cT-ND 1.22 «1.12 = 94 | F1442TR-ND 405.00/M Amp| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
750) FI443CT-ND 1.22 1.12.94 | F1443TR-ND 405.00/M Rate| Code | Part No. 110 100) Part No. 5,000 
1.00 | F1444CT-ND 1.22 1.12 94 | F1444TR-ND 405.00/M 0466 Series — Very Fast-Acting 
1.25] FI445CT-ND 1.22 1.12.94 | F1445TR-ND 405.00/M 125) B TRIPOOCINDS 81 75 63 WRPSOTR NE} 260.00/M 
2} C |FI451CT-ND* 81 .75 63] FI451TR-ND —280.00/M 
1.50| FI446CT-ND 1.22 1.12 94 | F1446TR-ND 405.00/M 55| p |F1a52cT-ND* 81 75 63/F1452TR-ND  28000/M 
1.75 | F1447CT-ND 1.22 1.12 .94 | F1447TR-ND 405.00/M 375| E |F1453CT-ND* .81 .75 .63|F1453TR-ND  280.00/M 
2.00| F1448CT-ND 1.22 1.12 94 | F1448TR-ND 405.00/M 5 | F |FI454CT-ND* 81 .75 .63| FI454TR-ND —_280.00/M 
75| G |FI455CT-ND* 81 .75 .63|F1455TR-ND — 280.00/M 
1 | H |FI456CT-ND* 81 .75 .63| FI456TR-ND —280.00/M 
“ ” i ine™ 1.25] J |FI465CT-ND* .81 .75 .63|F1465TR-ND — 280.00/M 
0603 (1608) SlimLine 1.5] K |FI462CT-ND* 81 .75 .63|F1462TR-ND —280.00/M 
Very Fast-Acting 1.75| L |FI466CT-ND» 81 .75 .63|F1466TR-ND —280.00/M 
. . . 2 | N |FI457CT-ND* 81 .75 .63]F1457TR-ND —280.00/M 
Thin-Film 0467 Series 25| 0 |FI464CT-ND* .81 .75 .63| F1464TR-ND — 280.00/M 
3 | P |FI458CT-ND* .81 .75 .63|F1458TR-ND  280.00/M 
SlimLine 0603 Lead Free 4 | S |FI459CT-ND* .81 .75 .63|F1459TR-ND —280.00/M 
complies with electronic industry Marking code 5 | T |FI460CT-ND* .81 .75 .63|F1460TR-ND — 280.00/M 
environmental standards for varies with, 0468 Series — Slo-Blo® 
A amperage ratin 
lead reduction. Alloy based peng oe 1.00] TH |F2658CT-ND 1.22 1.12 .94] F2658TR-ND — 421.00/M 
element construction provides Oe <I 1.50| TK |F2569CT-ND 1.22 112 .94] F2569TR-ND — 421.00/M 
superior inrush withetand (305) 2.00] TN |F2570CT-ND 1.22 1.12 .94| F2570TR-ND 421.00/M 
characteristics (I*t) over R: .007 “ : 3.00] TP |F2571CT-ND 1.22 1.12 .94] F2571TR-ND —_421.00/M 


\+ (1.60) 


ceramic or glass based 0603 (.18) 
fuse products. 


Specifications: * Voltage Rating: 32V AC/DC «Construction 
Material: Body: Advanced High Temperature Substrate; Terminations: 
Copper/Nickel/100% Tin; Element Cover Coat: Conformal Coating 
¢ Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC (0.25 ~ 1A), 35A at 32V 
AC/DC (1.25 ~ 5A) * Operating Temperature: -55°C ~ 90°C * Tape 
and Reel Specifications: 8mm wide reels that are in compliance with 
EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


* 466-KIT-ND Digi-Key® 466 Series Fuse Very Fast Acting Slimline™ Lead 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box... .. $89.95 


NEW! “1206” (3216) 
Fast-Acting High 
Temperature Thin-Film 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. iJ 10 100 | PartNo. 3,000 
4.00 | F2889CT-ND 97 =©.89 75 _| F2889TR-ND 353.46/M 
5.00 | F2890CT-ND 97 =.89 75 _| F2890TR-ND 353.46/M 
7.00 | F2891CT-ND 97 ~=©.89 75 _| F2891TR-ND 353.46/M 
8.00 | F2892CT-ND 97 =.89_—-.75_:| F2892TR-ND 353.46/M 
SMF Omni-Blok® Fuse [Orets | 


Block with Nano”® 


Very Fast-Acting and Digi@Reel” 


Slo-Blo® Fuses WE 
The SMF Omni-Blok® Fuseholder permits 
quick and easy replacement of Nano” 150 


SMF surface mount fuses. The fuse block 
and pre-installed fuse combination can be 
placed on the PC board in one efficient 
manufacturing operation. Specifications: 
¢ Electrical: 10A, 125V »* Molded Parts: 
Thermoplastic (94V-0) »* Ambient 
Temperature: -55°C ~ 125°C + Soldering 
Parameters: Infrared: 445°F (230°C), 30 seconds »¢ Packaging: 
16mm wide Tape and Reel per EIA Standard 481. Installed fuses 
have silver plated end caps, installed to accommodate solder reflow 
process. Use 451 Series Fast Acting Fuse with tin/lead alloy plated 
end caps for replacement purposes of the 154 Series product. Use 
452 Series Slo-Blo® Fuse with tin/lead alloy plated end caps for 
replacement purposes of the 154xxxT Series. 
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Cut Tape Tape & Reel 

Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 

154 Series - Very Fast Acting 
.250 | F1219CT-ND 3.08 2.84 2.39 | FI219TR-ND 1192.00/M 
500 |F1220CT-ND* 3.08 2.84 2.39 | F1220TR-ND 1192.00/M 
750 |FI221CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1221TR-ND 1012.00/M 
1.00 )F1222CT-ND* 262 2.41 2.03 | F1222TR-ND 1012.00/M 
1.50 |F1223CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1223TR-ND 1012.00/M 
2.00 )F1224CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1224TR-ND 1012.00/M 
2.50 |F1225CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1225TR-ND 1012.00/M 
3.00 ]F1226CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1226TR-ND 1012.00/M 
4.00 )F1227CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1227TR-ND 1012.00/M 
5.00 |F1228CT-ND* 2.62 2.41 2.03 | F1228TR-ND 1012.00/M 
7.00 | F1229CT-ND 2.62 2.41 2.03 | F1229TR-ND 1012.00/M 
8.00 | F1239CT-ND 2.62 2.41 2.03 | F1239TR-ND 1012.00/M 
10.00 | F1251CT-ND 2.80 2.58 2.17 | F1251TR-ND 1083.00/M 
154xxxT Series - Slo-Blo® 

.375 | F1300CT-ND 3.85 3.54 2.98 | FI300TR-ND 1488.00/M 
500 ]FI301CT-ND* 3.85 3.54 2.98 | F1301TR-ND 1488.00/M 
750 |F1302CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | F1302TR-ND 1309.00/M 
1.00 |FI303CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | F1303TR-ND 1309.00/M 
1.50 |FI304CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | F1304TR-ND 1309.00/M 
2.00 )FISOSCT-ND* 3.39 3.12 2.62 | FIS05TR-ND 1309.00/M 
2.50 |FISO6CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | FI306TR-ND 1309.00/M 
3.00 )FIS307CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | F1307TR-ND 1309.00/M 
3.50 | F1308CT-ND 3.39 3.12 2.62 | F1308TR-ND 1309.00/M 
4.00 |FI309CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | F1309TR-ND 1309.00/M 
5.00 [FIS10CT-ND* 3.39 3.12 2.62 | FI310TR-ND 1309.00/M 


* 154-KIT-ND Digi-Key® 154 Series Fuseblock with Fuse Fast Acting and 
Slo-Blo® Surface Mount Nano”? 5 each of parts indicated, plus a plastic 
SHOMGG DOM sisancecs cedeansechuntdiversvanieareshitim.dasticueesees $149.95 


Nano” SMF Very Fast- 
Acting and Slo-Blo® Fuses 
1~5 Amp 


.25~5 Amp — _ 
R451 Series > R451 Series -~wi © Digi@Ree 


. rt Si Nano2® Surface Mount Fuses incorporate 
% of Amp Opening Time 0437 Series proven Picofuse performance and depend- so ra a 
Rating @ 25°C M a R aoe ability in a flat top design which permits efficient (6.10) 
2% a eatures: * Maximum Voltage Rating: 125' pick and place assembly. * Recommended 
ed oe (250mA ~ 375mA); 63V (500mA ~ 2A); 32V Soldering Parameters: /nfrared Reflow for 30 
200% 5 sec., maximum (2.5A ~ 8A) * Operating Temperature: -55°C seconds is 500°F (260°C) for Very Fast-Acting; | 1 | -057 (1.45) 
300% 0.2 sec., maximum ~ 150°C Materials: » Body: Advanced Ceramic 445°F (230°C) for Slo-Blo®. Wave Solder is -106 (2.69) 
«Terminations: Ag/Ni/Sn + Element Cover 500°F (260°C) for 10 seconds for Very Fast- = 
Mark Cut T. Tape & Reel Coating: Lead-Free Glass Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds maximum 106 
al |e peep. Feil ane eee for Slo-Blo®. * Construction Materials: Body (2.69) 
Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing % of Amp Amp Opening Time is ceramic, Caps are tin-lead alloy plated brass. 
Rate| Code | Part No. 110 100} Part No. 5,000 Rating Rating @ 25°C RoHS Compliant Terminations: Gold over nickel plated caps. 
0467 Series 100% 0.250A ~ 8A 4 hours Minimum * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Voltage Rating: 
250% 0.750A ~ 8A 5 secs. Maximum 125V, 65V: F1151 
250} D F1389CT-ND* 1.02 .94 .79) FI389TR-ND  352.00/M 350% 0.250A ~ 0.500A 5 secs. Maximum 
375} E FI390CT-ND* 1.02 .94 .79) FI390TR-ND  352.00/M 350% 0.750A ~ 8A 1sec. Maximum Fast Acting Slo-Blo® 
500} F FIS91CT-ND* 1.02 .94 .79| F1391TR-ND  352.00/M Opening Time 
750| G | F1392CT-ND* 1.02 .94 .79| F1392TR-ND  352.00/M Cut Tape Tape & Reel Rating | Amps_| Opening Time | Rating | (Minimum/Maximum) 
1.00} H F1393CT-ND* 1.02 .94 .79) F1393TR-ND  352.00/M Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 100% | 1/16~15 | 4hours minimum] 100% 4 hrs. minimum 
1.25] J | F1994CT-ND* 1.02 .94 .79| F1394TR-ND  352.00/M Hari: fl ae ae Me: StL) Caan ede ee maximum See 1 aah See 
150} K | F1395CT-ND* 1.02 .94 .79| F1395TR-ND  352.00/M Me | 1 sec., maximum Me 2/3 sec. 
1.75] L | FI396CT-ND* 1.02 .94 .79| F1396TR-ND  352.00/M OO ee a = = = 800% 0.02 / 0.1 sec. 
2.00) N Fi397CT-ND* 1.02 .94 .79) FI397TR-ND 352.00/M F2879CT-ND ‘97. 89-«75_‘| FO879TR-ND 353.46/M 
2.50} 0 | FI398CT-ND* 1.02 94 .79| F1398TR-ND — 352.00/M FoRBOCTND 97 «89 «75 | FOBBOTRND © 35.46/M a Cut Tape = Tape & Reel 
3.00] P | FI399CT-ND* 1.02 .94 .79] F1399TR-ND  352.00/M F2681CT-ND 978975 | F2BB1TR-ND _353.46/M Arn} | Dial-Key Te ey Pricing 
3.50] R FI400CT-ND* 1.02 .94 .79) FI400TR-ND  352.00/M F2882CT-ND 97 =.89—.75_| F2882TR-ND 353.46/M . 5 . 
4.00) S$ FI401CT-ND* 1.02 .94 .79) F1401TR-ND ay F2883CT-ND 97 ©8975 | F2883TR-ND 353.46/M R451 Series - Very Fast Acting 
5.00) T | F1402CT-ND* 1.02 .94 79] F1402TR-ND  352.00/M F2884CT-ND 97.89 .75_| F2884TR-ND 353.46/M 250 |F2572CT-ND = 1.25 «115 97 | — = 
F2885CT-ND 97 =©.89 75 _| F2885TR-ND 353.46/M .375 | F2573CT-ND 1.25 115 .97 | F2573TR-ND 483.00 
+ 467-KIT-ND Digi-Key 467 Series Fuse F2886CT-ND _—«97_—=«89—=75_| F2886TR-ND —_353.46/M ‘500 |F2574CT-ND 1.25 1.15 97 | F25747TR-ND 483.00 
Very Fast Acting Slim Line™ Lead Fi F2887CT-ND 97.89.75 | F2887TR-ND 353.46/M 630 |F2575CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2575TR-ND 483.00 
nL besielts rsa ete F2888CT-ND 97-89-75 | F2B88TR-ND 353.46/M ; 
10 each of parts indicated, plus a plastic storage DOX..................-0+ $99.95 (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(to91) 2009 


Wid Littelfuse Amp Voltage Digi-Key Price Each Pico SMD Very Fast-Acting 
Rating Rating Part No. 1 10 100 and Slo-Blo® SMT Fuses 
Expertise Applied | Answers Deliverec 375 125 F2310-ND 13 68 51 —— é 
S 500 125 F2311-NDe 61 ‘57 4B 285 (7.24) 080 4 Digi Reel 
Nano” SMF Very Fast-Acting a i. a ae = - - lea 125V14 170 (2.03), 4-5 Amp 
and Slo-Blo® Fuses (Cont. Digi@Reel” . -NDe : d : F (4.32) : 
s (Cont.) i" 4.000 125 F2313-NDe ‘61 57) AB Eu 051 yt tis en 
Cut Tape Tape & Reel 1.250 | 125 F2323-ND 61 57 4B (1.30) | ~—+(8.00) ~w G 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 1.500 125 F2319-NDe 61 57 43 2 ste ny 
Rate | Part No. 110 100 | PartNo. 1,000 2.000 | 125 F2314-ND» 61 57 4B pip iGaee Rore.1 349 bebe! eihed fotlease ol ldentiication: 
750 |F2576CT-ND 1.25 1.15 97 | F2576TR-ND 483.00 2.500 | 126 £2321-ND 61 57 48 = Operating Temperature: -55°C = 125°C *'Soldering Methods: 
4.000 | F2577CT-ND 1.25 115 .97 | F2577TR-ND 483.00 3.000 125 F2315-NDe 61 57 43 Infrared Reflow is 500°F (260°C) maximum temperature for Very Fast- 
1.250 |F2578CT-ND 1.25 1.15 97 | F2578TR-ND 483.00 3.500 | 125 F2322-ND 61 S748 Acting; 486° *(230°C) maximum temperature for Slo-Blo®.: Thru the 
1.500 | F2579CT-ND 1.25 115 .97 | F2579TR-ND 483.00 4.000 125 F2316-NDe 61 57 43 wave soldering is 500°F (260°C),10 seconds maximum. ¢ Voltage 
1600 |F2580CT-ND 1.25 1.15 97 | F2580TR-ND 483.00 5.000 125 FO317-NDe 61 57. 48 Rating: 125 
2.000 |F2581CT-ND 1.25 1.15 97 | F2581TR-ND 483.00 7.000 125 F2318-ND 61 57 43 Rati Fast-Acting Opening Time | Slo-Blo® Opening Ti 
2500 |F2582CT-ND 1.25 1.15 97 | F2582TR-ND 483.00 10.000 | 125 F2320-ND ‘61 5748 D0 ee eee 
3.000 |F2583CT-ND 1.25 1.15 97 | F2583TR-ND 483.00 12.000 32 F2351-ND 82 76 57 200% tise. thaximum: Oi sec. masini 
3.150 |F2584CT-ND 1.25 1.15 97 | F2584TR-ND 483.00 15.000 32 F2352-ND 82 76 57 300% ie 3 sec. maxinilinn 
3.500 |F2585CT-ND 1.25 1.15 97 | F2585TR-ND 483.00 BO0% Paaeatacn 
5 + ‘ fo = .1 sec. maximum 
4.000 | F2586CT-ND 1.25 115 .97 | F2586TR-ND 483.00 * 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 
5.000 | F2587CT-ND 1.25 115 .97 | F2587TR-ND 483.00 Series Fuse S/o-Blo® Axial Pico I[™ 5 each of parts indicated, plastic storage 
6.300 |F2588CT-ND 1.25 1.15 97 | F2588TR-ND 483.00 OX MOL included... eee eeeeec testes teeteseseessesseseeseeeeees $99.96 ae euuTape Ae UE 
7.000 |F2589CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2589TR-ND 483.00 Amp /Digi-Key PriceEach _ | Digi-Key Pricing 
8.000 |F2590CT-ND 1.25 1.15 97 | F2590TR-ND 483.00 Rating| Part Ne aos ul ¥ me en 500 
Fi 7 a ® p; eries - Very Fast-Acting 
(2000 |Foee2cTND 198 tas tea | eoseorenD fesm | | SIO-BlO® Pico Fuses +-sam Wa E> @ | ras pertescrno 161 145 125 FiieoTR ND 37250 
15.000|F2593CT-ND (1.98 1.83 1.54 | F2593TR-ND 766.00 * Voltage Rating: 125V 250 [ERIGE SIG NO 1.61 1.48 1.25 SEND 242.50 
= ~ Construction Materlalé: .375 |F1162CT-ND 1.61 1.48 1.25 |F1162TR-ND 342.50 
F452 Series = Sio-Blo' Body-UL94V0 epoxy coating 1.094 5g9 500 |F1163CT-ND 1.19 1.10 .93/F1163TR-ND 254.50 
0.375 |F25970T-ND 1.69 1.56 1.31 | F2597TR-ND 654.00 gold. Leads-solder coated (27-78) G44) .750 |FI164CT-ND 1.19 1.10 .93 |F1164TR-ND 254.50 
0.500 |F2598CT-ND = 1.69 1.56 1.31 | F2598TR-ND 654.00 copper wire. : 1.00 |FI165CT-ND 1.19 1.10 .93|F1165TR-ND 254.50 
0.750 | F2599CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2599TR-ND 654.00 *ROHS Compliant Product: 1.50 |F1166CT-ND 1.19 1.10 .93|F1166TR-ND 254.50 
1.000 |F2600CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2600TR-ND 654.00 Pure tin coated copper wire 2.00 |F1167CT-ND 1.19 1.10 .93]F1167TR-ND 254.50 
1.500 |F2601CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2601TR-ND 654.00 leads 2.50 |F1168CT-ND 1.19 1.10 .93]F1168TR-ND 254.50 
2.000 | F2602CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2602TR-ND 654.00 ¢Operating Temperature 3.00 |F1169CT-ND 1.19 1.10 .93|F1169TR-ND 254.50 
ae ee re ies _ ea oo Range: -55°C ~ 125°C 3.50 |FI170CT-ND 1.19 1.10 .93|/F1170TR-ND 254.50 
; - i 56 1. - 5A. i isti 4.00 |F1171CT-ND 1.19 1.10 .93|F1171TR-ND 254.50 
3.500 |F2605CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2605TR-ND 654.00 = taal ehaecet ——_ 5.00 |F1172CT-ND 1.19 1.10 .93|F1172TR-ND 254.50 
4.000 |F2606CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2606TR-ND 654.00 Rating Opening Time Rating Opening Time R460 Series - Slo-Blo® 
5.000 |F2607CT-ND 1.69 1.56 1.31 | F2607TR-ND 654.00 100% 4 hrs., minimum 200% | 60 sec., maximum 375 [RIIEUGIENON 2.53 2.53 1.90 TEXNEOLEEIEN 590.00 
300% 3 sec., maximum 800% 0.1 sec., maximum 500 |F1181CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1181TR-ND 539.00 
.750 |F1182CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1182TR-ND 539.00 
] Digi ® 1.00 |F1183CT-ND 2.53 2.33 1.96|F1183TR-ND 539.00 
NEw . Digig2Ree OHS eed (aoe eur epee ees eon 1.50 |F1184CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1184TR-ND 539.00 
Nano” 250V Time 397 Rating | Part No. a ag. | ay cous 2.00 |FI185CT-ND 2.53 2.33 1.96/F1185TR-ND 539.00 
Lag/Slo-Blo® F (10.10) o~ : 2.50 |F1186CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1186TR-ND 539.00 
ag/slo-Blio” Fuse Ss, 0473L Series - Non-Color 3.00 |F1187CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1187TR-ND 539.00 
Spcincations: 123 Coded Type - RoHS Compliant 3.50 |F1188CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1188TR-ND 539.00 
Ps - L212) 375 | F2338CT-ND 2.31. 2.13 | F2338TR-ND 895.00 4.00 |F1189CT-ND 2.53 2.33 1.96|F1189TR-ND 539.00 
* Voltage Rating: 250VAC GB3 500 | F2339CT-ND* 231 213 |F2339TR-ND 895.00 5.00 |F1190CT-ND 2.53 2.33 1.96 |F1190TR-ND 539.00 
* Construction Materials: Body: (3.12) .750 | F2340CT-ND* 2.31 2.13 | F2340TR-ND 895.00 
Ceramic Cap: Silver Plated Brass f 135 1.00 | F2341CT-NDe 2.31 2.13 | F2341TR-ND 895.00 
+ Interrupting Rating: 50A @ see 240 \(3.43) 1.50 |F2347CT-ND* 2.31 2.13 | F2347TR-ND _ 895.00 . 
250VAC_ * Operating Temper- (age LOL | eee 2.00 |F2342CT-ND* 2.31 213 |F2342TR-ND 895.00 Metric (5x20mm) Fuses RoHS 
ature: -55°C ~ 125°C — 496 (12.6)! 2.25 |F2350CT-ND 2.31 2.13 | F2350TR-ND 895.00 (UL Standards) 
2.50 |F2348CT-ND 2.31 213 |F2348TR-ND 895.00 : : 
3.00 | F2343CT-ND* 231 213 |F2343TR-ND 895.00 Fast-Acting 235 Series _ c € @ & 
= Sui | ren 3.50 |F2349CT-ND* 231 213 |F2349TR-ND 895.00 Medium-Acting 234 Series 
Amp | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Slo-Blo® 239 Series 
Rating | Part No. 1 10 | PartNo. 1,500 4.00 |F2344CT-ND* 2.31 213 |F2344TR-ND 895.00 
: 5.00 |F2345CT-ND* 2.31 2.13 | F2345TR-ND 895.00 * Operating Temperature: -55C ~ 125°C oA ae 
0443 Series 7.00 |F2346CT-ND 2.31 213 | F2346TR-ND 895.00 + Designed to ULICSA/ANCE 248 Standard 
500 |F2904CT-ND 1.58 1.45 | F2904TR-ND 609.00/M 
-750 | F2905CT-ND 1.58 1.45 | F2905TR-ND 609.00/M © 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 nae 7 
1.00 |F2906CT-ND 1.58 1.45 |F2906TR-ND 609.00/M Series Fuse Slo-Blo® Axial Pico If 5 each of parts indicated, plastic storage earnben | Vonage: | msene Se ee 
1.50 |F2907CT-ND 1.58 1.45 | F2907TR-ND 609.00/M box not included — RoHS Compliant $9 ating ating aru} 
2.00 |F2908CT-ND 1.58 1.45 | F2908TR-ND 609.00/M 235P Series — Fast-Acting 
2.50 |F2909CT-ND 1.58 1.45 | F2909TR-ND 609.00/M PICO II™ 250V V Fast “P50 peer et 
3.00 |F2910CT-ND 1.58 1.45 | F2910TR-ND  609.00/M er ast- : . : : : 
3.50 |F2911CT-ND 1.58 1.45 | F2911TR-ND  609.00/M - : ¥ -400 250 F2672-ND 84 61 54 
4.00 |F2912CT-ND 1.58 1.45 | F2912TR-ND 609.00/M Acting Pico Fuses 500 RASHID) 48. 94 80 
5.00 |F2913CT-ND 1.58 1.45 | F2913TR-ND 609.00/M w é 600 F2674-ND_ A634 80 
300 1.094 ° 700 F2675-ND 46 +34 ~«30 
: (7.62) (27.78) 800 F2676-ND 46 34 30 
2 ; 1.00 250 F2677-ND 37 2724 
PICO II™ Very Fast-Acting Cet 1.25 F2678-ND ‘37° 272 
Pi F a 9.025 (.635) 1.60 F2679-ND 37.27 2 
Ico Fuses Interrupting Rating: 50 Amperes at 250VAC 2.00 F2680-ND 37 27 24 
; ee . . 2.50 250 F2681-ND 37) 2724 
* Patents: U.S. Patent Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; Pure tin 3.00 F2682-ND 37 27 24 
#2,385,281 coated copper leads; green in color 7.00 F2683-ND "37 OF 34 
shalt tary hanes ane Electrical Characteristics 5.00 125 F2684-ND ‘372724 
feiseh iepony'coat 6.00 F2685-ND 37.27 24 
* ROHS Compliant % Amp _Opening Time 234P Series — Medium-Acting 
+ Product: Pure tin coated Rating {Minimuny Maximum) 1.00 F2686-ND 90 65 5B 
copper wire leads 100% 4 hours, minimum 1.60 F2687-ND 90 65 58 
* Ratings: 300 amps at rated 200% 1 sec. maximum 2.00 250 F2688-ND 90 65 58 
voltage VDC 50A VAC 300% 0.1 sec. maximum 2.50 F2689-ND 90 65 58 
¢ Operating Temp.: -55°C 3.00 F2690-ND 90 -65 58 
Pee Voltage Digi-Key Price Each oo a a ee - 
Electrical Characteristics: Rating | Part No. 1 10 5.00 250 F2693-ND ‘90 ‘65 58 
Rating Amp Opening Time 0263L Series 6.00 F2694-ND 90 65 58 
100% 1/16~15 4 hours, minimum F2324-ND 2.53 2.34 239P Series — Time Lag (Slo-Blo®) 
200% 1/16~7 1 seconds, maximum F2325-ND 2.01 1.86 .250 F2695-ND 1170 85.75 
200% 10 3 seconds, maximum F2326-ND 2.01 1.86 .300 F2696-ND 1.17 85 75 
200% 12-15 40 seconds, maximum F2327-ND 2.01 1.86 400 250 F2697-ND 89 «6558 
: F2328-ND 2.01 1.86 500 F2698-ND 89 65 58 
— - F2329-ND 1.66 1.54 600 F2699-ND 89.65 58 
Amp Voltage Digi-Key Price Each F2330-ND 1.66 1.54 .700 F2700-ND 89 65 58 
Rating Rating Part No. 1 10 100 F2335-ND 1.66 1.54 .800 F2701-ND 89 65 58 
0251 Series — Non Color-Coded F2331-ND 1.66 1.54 1.00 250 F2702-ND 89 65 58 
Type (Bulk) F2336-ND 1.66 1.54 1.25 F2703-ND 89 65 58 
F2332-ND 1.66 1.54 1.60 F2704-ND 89 65 58 
062 125 F2307-ND 1.16 1.07 81 F2337-ND 1.66 1.54 2.00 F2705-ND 89 «.65——ts«SB 
125 125 F2308-ND* 73 68 5 F2333-ND 1.66 1.54 2.50 250 F2706-ND 89 65 58 
250 125 F2309-ND 73 68 5 F2334-ND 1.66 1.54 3.00 F2707-ND 89.65 5B 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


Metric (5x20mm) Fuses 
(IEC Standards) 


Slo-Blo® High Breaking Capacity 215P Series 
Fast-Acting High Breaking Capacity 216/216P 


S) 
& ® 
é 


i 

A 

ce 
Fast-Acting 217/217P Series 


Slo-Blo® 218P Series 7 
Approvals: 


215P Series: CE 200mA ~ 12A; SEMKO 200mA ~ 10 Amperes; BSI 
approved 200mA ~ 6.3 Amperes; UL and CSA recognized 500mA 
~ 12 Amperes; CCC Certified 1 ~ 6.3 Amperes; PSE 1 ~ 12 Amperes 
216/216P Series: UL and CSA recognized .050~10 Amperes; VDE 
approved .080 ~.250, .400~1.6, 2.5~4.0, 6.3 Amperes; CCC Certified 
.080 ~.800 Amperes; BSI 1~6.3 Amperes; SEMKO approved .080 
~.125 Amperes 


217/217P Series: SEMKO .032 ~.800 Amperes; VDE approved 
.032~6.3 Amperes; BSI approved .400 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA 
recognized .032 ~ 6.3 Amperes; CCC Certified .080~.800 Amperes 


218P Series: SEMKO .800 ~ 6.3 Amperes; VDE approved .032 ~ 6.3 
Amperes; BSI approved .080 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA recognized 
.032 ~15 Amperes 


Interrupting Capacity: 


215P & 216/216P Series: 1500 Amperes @ 250VAC. 
217/217P Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is 
greater, to a maximum of 100 Amps @ 250VAC. 


218P Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater 
to a maximum of 100 Amps @ 250VAC. 


Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 5 100 250 
215P — Series Slo-Blo® High Braking Capacity; 
Ceramic Body - RoHS Compliant 
1.00 F2659-ND 1.47 1.07 95 
1.25 F2660-ND 1.47 1.07 95 
1.60 250 F2661-ND 1.47 1.07 95 
2.00 F2662-ND 1.47 1.07 95 
2.50 F2663-ND 1.47 1.07 95 
3.15 F2664-ND 1.47 1.07 95 
4.00 F2665-ND 1.47 1.07 95 
5.00 F2666-ND 1.47 1.07 95 
6.30 250 F2667-ND 1.47 1.07 95 
8.00 F2668-ND 1.47 1.07 95 
10.00 F2669-ND 1.47 1.07 95 
216 Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body 
.160 250 F905-ND 1.49 1.12 99 
216P Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body - RoHS Compliant 
.050 F2354-NDe 1.82 1.33 1.18 
.080 F2355-ND 1.45 1.06 94 
-100 250 F2356-NDe 1.45 1.06 94 
125 F2357-NDe 1.45 1.06 94 
.160 F2358-ND 1.45 1.06 94 
200 F2359-ND 1.45 1.06 94 
.250 F2360-NDe 1.45 1.06 94 
315 250 F2361-NDe 1.45 1.06 94 
400 F2362-ND 1.45 1.06 94 
-500 F2363-NDe 1.45 1.06 94 
630 F2364-NDe 1.45 1.06 94 
800 F2365-NDe 1.45 1.06 94 
1.00 250 F2366-NDe 1.31 95 85 
1.25 F2375-NDe 1.31 95 85 
1.60 F2371-ND 1.31 95 85 
2.00 F2367-NDe 1.31 95 85 
2.50 F2373-NDe 1.31 95 85 
3.15 250 F2376-NDe 1.31 95 85 
4.00 F2368-NDe 1.31 95 85 
5.00 F2369-NDe 1.31 95 85 
6.30 F2374-NDe 1.31 95 85 
8.00 250 F2370-NDe 1.31 95 85 
10.00 F2372-NDe 1.31 95 85 
217P Series — Fast-Acting Type - ROHS Compliant 
.032 F2377-ND 1.76 1.28 1.13 
.040 F2378-ND 1.67 1.21 1.08 
.050 250 F2379-ND 1.76 1.28 1.13 
.063 F2380-ND 1.76 1.28 1.13 
.080 F2381-ND 1.03 75 67 
-100 F2382-NDe 1.03 75 67 
125 F2383-NDe 1.03 75 67 
-160 250 F2384-ND 1.03 75 67 
200 F2385-ND 1.03 75 67 
250 F2386-NDe 1.03 75 67 
315 F2387-NDe 1.03 75 67 
400 250 F2388-ND 32 23 | 
500 F2389-NDe 32 23 .21 
630 F2390-NDe 32 23 21 


Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 5 100 250 
.800 F2391-NDe 32 23 .21 
1.00 F2392-NDe 32 23 .21 
1.25 250 F2402-NDe 32 23 .21 
1.60 F2397-NDe 32 23 .21 
2.000 F2393-NDe 32 23 .21 
2.500 F2400-NDe 32 23 .21 
3.150 F2403-NDe 32 23 21 
4.000 250 F2394-NDe 32 23 .21 
5.000 F2395-NDe 32 23 .21 
6.300 F2401-NDe 32 23 .21 
8.000 F2396-NDe 32 23 .21 
10.00 250 F2398-NDe 32 23 .21 
15.00 F2399-ND 32 23 24 
218P Series — Slo-Blo® Type - RoHS Compliant 
.032 F2404-ND 2.35 1.71 1.52 
.040 F2405-ND 2.35 1.71 1.52 
.050 250 F2406-ND 2.35 1.71 1.52 
.063 F2407-ND 2.35 1.71 1.52 
.080 F2408-ND 2.35 1.71 1.52 
-100 F2409-NDe 1.37 1.00 89 
125 F2410-NDe 1.37 1.00 89 
-160 250 F2411-ND 1.37 1.00 89 
200 F2412-ND 1.37 1.00 89 
.250 F2413-NDe 1.37. 1.00 89 
315 F2414-NDe 1.37 1.00 89 
400 F2415-ND 1.37 1.00 89 
500 250 F2416-NDe 94 69 61 
630 F2417-NDe 94 69 61 
800 F2418-NDe 94 69 61 
1.00 F2419-NDe 94 69 61 
1.25 F2429-NDe 94 69 61 
1.60 250 F2424-NDe 94 69 61 
2.00 F2420-NDe 94 69 61 
2.50 F2427-NDe 94 69 61 
3.15 F2430-NDe 94 69 61 
4.00 F2421-NDe 94 69 61 
5.00 250 F2422-NDe 94 69 61 
6.30 F2428-NDe 94 69 61 
8.00 F2423-NDe 1.47 1.07 95 
10.00 250 F2425-NDe 1.47 1.07 95 
15.00 F2426-ND 1.47 1.07 95 


* 216P-KIT-ND Digi-Key® 216 Series Fuse Fast Acting High 
Breaking Capacity 5 each of parts indicated, plus a plastic 
storage box 


RoHS Compliant............................000c0c0cceeeees $159.97 


* 217P-KIT-ND Digi-Key® 217 Series Fuse Fast Acting 5 each of 
parts indicated, plus a plastic storage box 
RoHS Compliant............................060000c0ceeeeeee es $39.95 


* 218P-KIT-ND Digi-Key® 218 Series Fuse Slo-Blo® Type 5 each 
of parts indicated, plus a plastic storage box 
RoHS Compliant............................0.00cccceceeeee es $89.95 


350 Volt SMT Fuses 
Fast-Acting EBF Series 


pe (i082) 


032 
(81) >||* .059 
(1.49) 


295 | 
a9" 


* Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power 
inverter applications * Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC 
circuits. 


¢ Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MITI approved 
for 5 Amps 


¢ Interrupting Ratings: 100 Amps at 350VAC 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


¢ Physical Specifications: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc 
Terminations 


* Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 
(equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel 


Electrical Characteristics 


% Amp Rating Opening Time 
100% 4 hours, minimum 
200% 0.15 sec. minimum, 5 sec. maximum 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each _| Digi-Key Pricing 
Part No. 1 10 100 |Part No. 800 

446P Series 


F2709CT-ND 1.16 1.07 .90 |F2709TR-ND 
F2710CT-ND 1.16 1.07 .90 |F2710TR-ND 
F2711CT-ND 1.16 1.07 .90 |F2711TR-ND 
F2712CT-ND 1.16 1.07 .90 |F2712TR-ND 
F2713CT-ND 1.16 1.07 .90 |F2713TR-ND 


394.40 
394.40 
394.40 
394.40 
394.40 


Barrier Network Fuses 


025 * Meets Barrier Network Standards 
(635) 119 (EN50020) for hazardous applications 


¢ High interrupting rating 


Voltage Rating: 250V 


.331(8.40) *~ 
075 


(1.90) Interrupting Ratings: 4000 Amperes 


at 250 VAC/VDC 


a Colo! 2 Electrical Characteristics 
lo. Coding 
F1290 Red °° 
F1291 | Green Reine Opening Time 
F1292 Blue 
F1293 Violet 110% 4 hours, minimum 
F1294 Brown 300% 10 seconds, maximum 
F1295 Black 1000% 0.002 seconds, maximum 
Cut Tape Tape & Box 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
[Rating| Part No. 1 10 100 |Part No. 500 
242 Series 
.050 |F1290CT-ND 5.36 4.94 4.15 |F1290TB-ND 1144.00 
.080 |F1291CT-ND® 5.36 4.94 4.15 |F1291TB-ND@ 1144.00 
-100 |F1292CT-ND 5.36 4.94 4.15 |F1292TB-ND 1144.00 
-160 |F1293CT-ND® 5.36 4.94 4.15 |F1293TB-ND@ 1144.00 
.200 |F1294CT-ND@ 5.36 4.94 4.15 |F1294TB-ND® 1144.00 
.250 |F1295CT-ND® 5.36 4.94 4.15 |F1295TB-ND@ 1144.00 


@ RoHS Compliant 


Microfuse 
Very Fast- 
Acting Type ap. @ -~S 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Electrical Characteristics 


-35 7 
Rating Amp Opening Time (8.89) (4.32) 
100% | 1/500—5 | 4hrs., minimum es 
200% | 1/500 — 3/10 | 5 sec., maximum 10 (2.54) 
200% 4N0—5 2 sec., maximum a | 
Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. al 100 250 
273 Series — Fast-Acting Type 
.050 F855-ND 5.87 4.07 3.62 
-100 F857-ND 5.80 4.02 3.58 
125 125 F858-ND 5.80 4.02 3.58 
-200 F859-ND 9.00 6.24 5.54 
-250 F860-ND 5.80 4.02 3.58 
-300 F861-ND 5.80 4.02 3.58 
-400 F862-ND 5.80 4.02 3.58 
-500 125 F863-ND 5.80 4.02 3.58 
-600 F864-ND 9.00 6.24 5.54 
-700 F865-ND 9.00 6.24 5.54 
-750 F866-ND 5.87 4.07 3.62 
1.00 F868-ND 5.80 4.02 3.58 
1.50 125 F869-ND 5.80 4.02 3.58 
2.00 F870-ND 5.80 4.02 3.58 
3.00 F871-ND 5.80 4.02 3.58 
4.00 425 F872-ND 5.80 4.02 3.58 
5.00 F873-ND 5.80 4.02 3.58 


Safe-T-Plus Fuses 


* Designed to allow equipment to meet “Intrinsically Safe” certification 
for applications in gas plants, petrochemical and processing industries 
where there is a danger of gas explosion from faulty circuits. 


315 (8) 


* Hermetically sealed 
Voltage Rating: 125V 


Interrupting Ratings: 50 Amps at 
125VAC; 300 Amps at 125VDC 


Agency Approvals: Meets CENELEC 394 
EN50 014 to 039 and IEC 60079-11 and 197 4 (10) 
BASEEFA BS 5501, part 7. 6) 
Electrical Characteristics 
% Amp Rating Opening Time 
100% 4 hours, minimum 
200% 5 seconds, maximum 
Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Drop Part No. 1 100 250 
259 Series 
.062 21 F1311-ND 4.65 3.22 2.86 
125 1.3 F1312-ND 4.65 3.22 2.86 
.250 0.83 F1313-ND 4.65 3.22 2.86 
500 0.78 F1315-ND 4.65 3.22 2.86 
-750 0.23 F1316-ND 4.65 3.22 2.86 
1.00 0.24 F1317-ND 4.65 3.22 2.86 


Schedule of Limitations: 


1.The fuse must be so mounted that creepage and clearance 
distances meet the requirements of Table 2 of EN50020: 1977 or 
Table 4 of EN500020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th Edition 
1999). 

2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to 
determine a surface temperature classification for the fuse. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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id Littelfuse AND | COIS | peciaitey Price Each Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
e use Rating Code Part No. 1 10 100 Rating | Rating Part No. 3) 100 250 
Expertise Applied | Answers Delivered 0481 Series — Alarm Indicating Type 229P Series — Cartridge Type 
ATO Fuse: ® ay 2.00 Orange F719-ND 2.87 2.66 1.99 250 F2464-ND 66 48 43 
Mi . ATO d M . wi 3.00 Blue F720-ND 2.87 2.66 1.99 aoe Bassam) 6a 48 43 
Int a an axl . 3.50 Blue/Wht. F721-ND 2.87 2.66 1.99 . ‘ . . 
mA ic 4.00 | Bm/Wht.| — F722-ND 287 266 1.99 500 250 F2466-ND 66 AB 48 
Mini 049 | rN a ae “Gia 5.00 Green F723-ND 2.87 2.66 1.99 -750 F2467-ND 66 48 43 
Autotuse Heme WL Standard Fo 7.50 | Bik/Wht.| — F724-ND 287 266 1.99 1.000 F2468-ND 6 48 43 
Series : if 10.00 | Red/Wht.) F725-ND 287 266 1.99 N5EG SRN ee ie 45 
YOY OU || 12.00 | GmYiw.| F726-ND 287 266 1.99 ae SS ae - oa 
Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the 15.00 Red/Blus eur 2.87 2.66 1.99 Kode 250 F2469-ND ee “e _ 
ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- x 5 : 2 . = 
dard for foreign and domestic automobiles and trucks. This fuse can 2.250 F2478-ND 66 48 43 
also be specified for a variety of low voltage electronic applications. ini 1 
~5 Amps i 
Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. 2AG Subminiature 224 Series 2500 BeeeeND 166 ae aS 
SAE (Society of Automotive Engineers) J1284 Fast-Acting Fuses 3.000 F2470-ND 66 48 43 
Color-Coding: Autofuse fuses are color-coded for easy amperage 250 
identification Pigtail Material: Tinned copper wire -125~3.5 Amps &® 3.500 F2476-ND 66 48 43 
Voltage Rating: 32V Ww 4.000 F2471-ND 66 48 43 
Approvals: 297 Series: UL listed, 257 Series: UL listed 1~40 4-10 Amps SAXus 
Amperes; CSA certified 3~30 Amperes, 299 Series: UL recognized 5.000 125 F2472-ND 66 48 43 
20-60 Amperes a 7.000 F2473-ND 66 48 A3 
Body Material: 297 & 299 Series: Nylon, 257 Series: Plastic. Approvals: 230P Seri Pigtail Ti 
Listed by U.L. and Certified by CSA. pestle LIEB fod 
Dimensions - Inch (mm) Patented. U.L. recognized 250 F2479-ND 92 67. 59 
Fuse Type A 5 © Dimensions: 375 F2480-ND 92 67 59 
Mini-Fuse 43 (10.92) 63 (16.00) 15 (3.81) Cartridge: Diameter: 177” (4.50mm); 
ATO Fuse -75 (19.05) .73 (18.54) -20 (5.08) Length: .57” (14.48mm) Electrical 500 250 F2481-ND 92 67 59 
Maxi-Fi 1.15 (29.21 1.35 (34.29 -35 (8.89 istics: 
jaxi-Fuse ¢ ) ( ) (8.89) Pigiall: Characteristics: 750 F2482-ND 92 67 59 
Amp | Color Digi-Key Price Each Diaiister .19” (4.83mm); Length: .6” |Rating | Opening Time 1.000 F2483-ND 92 67 59 
Rating | Code Part No. 5 100 250 (e.2aram) 110% | 4hr., minimum 4:0 Sai) “66 7 <e 
297 Series — Mini Fuses Leads: 135% | 1 hr., maximum 1.500 F2489-ND 92 67 59 
Diameter: .025” (.64mm); Length Typ.: ‘ . 7 7 . 
2 Grey F986-NDe* 74 54 48 1.50” (38.10mm) 200% 1 sec., maximum 2.000 F2484-ND 92 67 59 
3 Violet F987-ND» 74 54 48 eens 250 ee 2 5 
4 Pink F988-ND> 74 5448 Amp | Voltage | Digi-Key Price Each as i : oe. 3 
5 Tan F989-NDe 74 54 48 Rating | Rating Part No. 5 100 250 3.000 F2485-ND 92 67 59 
7.5 Brown F990-ND* 74 54 AB 225 Series — Cartridge Type 3.500 F2491-ND 92 67 59 
10 Red F991-ND 74 54 A8 4 
i : 2.500 | 250 F648-ND 60 45 40 F000 eth) Be Bee 
ie Blue REBANOD fa ase. ae ; ; ; 5.000 | 125 | F2487-ND 92 67 59 
20 Yellow F993-NDe 74 54 48 225P Series — Cartridge Type — RoHS Compliant 7000 F2488-ND 92 67 59 
25 Natural F994-ND* 74 54 A8 375 F2449-ND 57 42 37 a : i 7 
30 Green F995-ND* 74 54 A8 
500 F2450-ND 57 42 37 
257 Series — ATO Fuses AB r mi B 
1 Black F2232-ND 6 46 41 750 nes iN as eee paebAaing Brees © we 
2 Grey F2233-ND 63 460A 1.000 F2452-ND 57 42 37 
3 Violet F996-NDe 63 A6 Al 400 Econ 48 3 Dimensions: Diameter: 1/4” 
4 Pink F997-ND 63 46 41 aa : wes oF (6.35mm); Length: 1-1/4” 
.j " (31.75mm). 
5 Tan F998-ND» 63 46 Al 2.000 F2453-ND oF a2 87 Electrical Characteristics: 
75 Brown F999-NDe 63 46 Al 2.500 F2462-ND 57 42 B37 Approvals: Listed by UL and 7 ; 7 
10 Red F1015-NDe 63 46 4 Certified by CSA through 15 |Rating|Amperage| Opening Time 
: ° : 3.000 F2454-ND 57 42 37 Amperes at 250 VAC / 125 
15 Blue F1016-NDe 63 46 Al Ve. Recognized under the 110% | 1/8 ~30 | 4hrs., minimum 
20 Yellow F1017-ND» 63 46 41 3.500 F2463-ND 57 4287 Components Program of UL. | 435%] 4/8~30 | 1 hr. maximum 
25 Natural F1018-NDs 63 46 41 <0 — Pigtail = , from 20~30 Amperes, certified : 
30 G F1019-ND. 63 46 A 224P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant by CSA at 20 Amperes and | 200% | 1/8 ~ 12 |15 sec., maximum 
reen -ND* ‘J : E 
375 F2433-ND 83 60 54 approved by METI from 10~30 7 i 
35 | Bl/Green F2234-ND 63 46 41 Amperes. 200% | 15 ~ 30° |80sec., maximum 
40 Amber F1220-ND 63 460 (AN 500 F2434-ND 83 60.54 
a 7 Amp Voltage Digi-Key Price Each 
299 Series — Maxi Fuses .750 F2435-ND 83 60 54 Rating | Rating Part No. 5 100 250 
20 Yellow F1035-ND 1.85 1.34 1.19 1.000 F2436-ND 83 60 54 314 Series — Cartridge Type 
30 Green F1036-ND 185 1.34 1.19 Sean Pen ey 250 250 F151-ND 151. 143 1.01 
40 Amber F1037-ND 185 1.34 1.19 : : : 314P Series — Cartridge Type 
50 Red F1038-ND 185 134 1.19 2.000 F2437-ND ‘ 054 RoHS Compliant 
60 Blue F1039-ND 1.85 1.34 1.19 2.500 F2445-ND F 60 54 425 F2567-ND 1.48 1.08 96 
* 257-297-KIT-ND Digi-Key® 257/297 Series Fuse Mini and ATO 3.000 F2438-ND 60 54 250 F2568-ND 1.48 1.08 96 
5 each of parts indicated, plus a plastic storage box............ $33.95 " ? . . 
3.500 F2446-ND : 60 54 375 250 F2569-ND 91 66 59 
7 500 F2570-ND 91 66 59 
Alarm Indicating RoHS 200 nessa ND : s60" _ 54 .750 F2571-ND 91 66 59 
Fuses oA courant 
1.000 F2572-ND 91 66 59 
Electrical Characteristi 70 str ree) 
eewicall Characrorstics i775 > Slo-Blo® Fuses 2.000 F2573-ND 91 66 59 
% Amp i 
Rating Opening Time Z Approvals: Listed by U.L. and Certified 3,000 _ TEEN oa _ = 
100% 10 minutes, minimum by CSA through 3.5 Amperes. Recognized 4.000 F2575-ND 91 66 59 
9 A eens under the Components Program of U.L. Gi 
150% 5 minutes, maximum from 4 through 7 Amperes. 229 Series 4 5.000 F2576-ND 91 .66 59 
Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel circuits. and 5 Amperes, 230 series 1 through 5 6.000 F2577-ND 91 66 59 
Color coded flag conforms to telecom color standards to easily identify Amperes approved by METI. 7.000 F2578-ND 91 66 59 
amperage ratings. This series has enhancements with an expanded P :US. P 4.409.729 and : : 7 
amperage range and higher interrupting ratings, making this a viable atente: U:S..\Patents #4, 1729) an 8.000 250 F2579-ND 91 66 59 
replacement for competitive lines such as Bussmann: GMT and #4,445,106. Pigtail Material: 40.000 F2580-ND 91 66 59 
San-O: AX-1 series product. Dimensions: Tinned copper wire ; ‘ : 
Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. carivid Di ; 177° (4.50mm) . Sie 12.000 F2581-ND 91 66 59 
artridge: Diameter: -50mm); 7 
Construction Materials: Body: Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). Length: _ (14.48mm) + Electrical Characteristics: 15.000 F2582-ND 91 66 59 
Terminations: Beryllium Copper, Tin Plated. a ° Rating] Opening Time ; . ; : 
Voltage Rating: 125VAC or 60VDC. rer -19” (4.83mm); Length: [479% | 4 hrs., minimum 20.000 on F2583-ND 1.35 .98 87 
Interrupting Rating: 450 Amperes at 60VDC; 300 Amperes at 125 60" (15.24mm) 135% | 1 hr., maximum 25.000 F2584-ND 1.35 98 87 
VAC/VDC. Leads: Diameter: .025” (.64mm); Length: 200% 3 sec., minimum/ 30.000 F2585-ND 1.35 98 87 
lo A ; z F 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


1.50” (38.10mm) 20 sec., maximum 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Amp Voltage | Digi-Key Price Each Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating Rating | Part No. & 100 250 Rating Rating Part No. 3) 100 250 
Expertise Applied | Answers Deliverec ® @ 312P Series - Cartridge Type — RoHS Compliant .040 F2526-NDe 412 3.00 2.66 
- AL @G 
3AB Ceramic Body ° .062 F2495-ND* 2.00 1.46 1.29 062 F2527-NDe 218 155 1.87 
i ® .100 F2496-ND* 2.00 1.46 1.29 
Slo-Blo® Fuses rr 438) ong Sa-eRANTED ie. cee. 25 100 250 F2528-ND> 213 155 1.37 
Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); fi 150 F2498-ND+ 1.16 85 75 125 F2529-ND* 213 1.55 1.37 
Length: 1-1/4” (31.75mm) 
175 F2499-ND» 1.16 85 75 150 F2530-ND 213 1.55 1.37 
Patents: U.S. Patents #4,409,729 and 7 7 
Tadeige Electrical 187 F2500-ND 1.16 85 75 a95 EOD ae oon Sa 
ig Characteristics: .200 F2501-NDe 1.16 85 75 
Approvals: Certified by CSA from {Rating | Opening Time 250 250 F2502-ND> 116 8575 ner aoe deer “are: “Hee 
i ~ mperes. ecognize <2 " 
under the component program of | 110% | 4hrs., minimum .300 F2503-ND* 1.16 85 75 .200 250 F2533-ND» 1.23 90 80 
Underwriters Laboratories for 12~30 | 135% | 1 hr., maximum 375 F2504-NDe 34 25.22 250 F2534-NDe 123 90 80 
Amperes. Listed by Underwriters 5 aa 500 F2505-NDe 34 25 22 
Laboratories from .250~10 Amperes. 200%: | 6 Secsiminimum 668 nea ay og BB 300 F2535-ND» 123. 90 +80 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each .750 250 F2507-ND* 34 25.22 375 F2536-ND» 1.23 90 80 
Rating Rating Part No. 5 100 250 4.00 F2508-ND* 34 25 22 400 F2537-NDe 1.23 90 80 
326P Series — Cartridge T! i 
jeries — Cartridge Type 1.25 F2521-ND» 34 25.22 0 en ABREU i a AA 
.010 F2619-ND 4.09 297 264 1.50 F2516-ND» 34 25.22 
4.60 RNS a aa .600 F2539-NDe 94 68 61 
.031 F2620-ND 4.09 2.97 2.64 . z : . : 
—_ S55 Peon ios “Bie? bed 1.75 250 F2522-NDe 34 25.22 .700 F2540-ND 94 68 61 
1.80 F2518-ND: 34 25 22 
100 F2622-ND 4.09 297 2.64 : -750 F2541-ND» 94 6861 
2.00 F2509-ND* 34 25.22 
125 F2623-ND 4.09 297 2.64 800 F2542-NDe 94 68 61 
2.25 F2523-ND* 34 25 22 
#50 Rage AND se as a 2.50 F2520-ND+ 34 25S 1.00 250 F2543-ND* 94 68 «61 
aie Raga ND TG9?: eee. “1208 3.00 250 F2510-NDs 34.252 120 F2550-ND 94 «68 
187 250 F2626-ND 1.69 1.23 1.09 4.00 F2511-ND* 34 25 2D 
1.25 F2564-ND» 94 68 61 
.200 F2627-ND 1.69 1.23 1.09 5.00 F2512-NDe 34 25 2e 
.250 F2628-ND 1.69 123 1.09 6.00 F2513-ND» 34 25. 22 1.50 F2551-NDe 94 = 681 
.300 F2629-ND 1.69 1.23 1.09 7.00 F2514-ND» 34 25.22 1.60 F2552-NDe 94 68 61 
250 
375 F2630-ND 1.69 1.23 1.09 8.00 F2515-ND* 34 25 22 1.80 250 F2553-ND 94 68 CBT 
f - A i f 10.00 F2519-ND: 34 25.22 
400 250 F2631-ND 1.69 1.23 1.09 Je 560: PoELNDS "3 8 
.500 F2632-ND 169 1.23 1.09 15.00 F2764-ND 63 460 (AT 
.600 F2633-ND 1.69 1.23 1.09 20.00 re F2765-ND 60 44 39 2.28 epee Us OF 1867 261 
700 F2634-ND 169. 123 1.09 25.00 F2766-ND 63 46 At 2.50 F2557-ND» 94 68 61 
750 F2635-ND 169 1.23 1.09 30,00 SAND 09s3 AGH 2.80 F2558-ND 94 68 61 
318 Series — Pigtail e 
800 250 F2636-ND 169 1.23 1.09 gtail Typ: 3.00 250 F2545-NDe 04 4668S 
1.000 F2637-ND 1.69 1.23 1.09 —_ 250 az oo ee ee 
318P Seri Sc abast 3.20 F2561-ND* 94 68 61 
1.200 F2644-ND 1.69 4.23 1.09 eries — Pigtail Type — RoHS Compliant 
1.250 F2656-ND 169. 123 1.09 125 F2603-ND 184 1.34 1.19 4.00 F2546-NDe 108.78 «70 
4.500 F2645-ND 1.69 4.23 1.09 250 F2604-ND 1.84 1.34 1.19 5.00 F2547-NDe 1.08 78 70 
1.600 | 250 F2646-ND 169 1.23 1.09 300 250 asa) Ae ee Ne 6.25 F2566-ND> 1.08 78 70 
375 F2606-ND 82 60 53 
2.000 F2638-ND 1.69 1.23 1.09 r 
spies ae ee ae 00 raCaREND a aes 6.30 250 F2563-ND 1.08 78 70 
- ; ; - 1.00 F2608-ND 82 60 53 7.00 F2548-NDe 1.08 78  .70 
2.800 F2651-ND 1.69 1.23 1.09 160 FasieND a3 5. 
: H : ‘ : 8.00 F2549-NDe 1.08 78 70 
3000) aN) TBO) he) 08. 1.60 250 F2617-ND 82 60 53 arn Seen ee — 
-NDe 
3.200 250 F2654-ND 1.69 1.23 1.09 2.00 F2609-ND 82 60 53 b : : : 
4.000 F2640-ND 1.69 1.23 1.09 2.50 F2618-ND rr 60 53 12.00 F2555-ND* 1.08 78.70 
5.000 F2641-ND 169 1.23 1.09 3.00 F2610-ND 82 60 53 15.00 - F2556-ND* 1.08 78.70 
6.250 F2657-ND 1.69 1.23 1.09 4 
200 ASN) ee, ey ee 20.00 F2559-ND> 137 100 89 
7.000 F2642-ND 1.69 1.23 1.09 5.00 on F2612-ND 82 60 53 
8.000 250 F2643-ND 1.69 1.23 1.09 6.00 F2613-ND 82 60 53 25.00 Bes60 NDS Note © 1.00 382 
10.000 F2647-ND 169 1.23 1.09 7.00 F2614-ND 82 60 53 30.00 F2562-NDe 1.37 1.00 89 
12.000 F2648-ND 169 1.23 1.09 8.00 F2615-ND 82 60 53 315P Series — Pigtail Type 
15000 250 ean Heo Leese * 312P-KIT-ND Digi-Key® 312 Series Fast Acting 3AG Cartridge -100 F2586-ND 3.59 261 2.32 
20.000 F2652-ND 169 1.23 1.09 5 each of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers 250 F2587-ND 145 1.05 94 
25.000 F2653-ND 1.69 41.23 1.09 FO40-ND and F052-ND, plus a plastic storage box . ‘ ‘ . 
125 RoHS Compliant....................0.....00.000ccceeee eee $109.96 if 
0/000 ESSN dea: Sioa ache iP. .300 250 F2588-ND 1.45 105 .94 
.375 F2589-ND 1.45 105 .94 
3AG Glass Body Slo-Blo® Fuses 
r 500 F2590-ND 1.45 105 .94 
3AG Glass Body Fast-Acting Fuses : 
Approvals: Listed by Underwriters 600 F2591-ND 1.45 4.05 94 
Approvals: (a) @) Laboratories and Certified by CSA 
Listed by UL and Certified by CSA -010 through 10 Amperes. 12~30 .750 F2592-ND 145 105 94 
through 30 Amperes. .010~10 Amperes ‘ Amperes recognized under the 1-10 Amps 
listed to UL 248-14 (UL 198-G) 12~30 C=O Components Program of UL. 313(P) 313(P) Series 1.00 250 F2593-ND 1.45 1.05 94 
Amperes listed to UL 275 - Series approved by METI from 1~10 
. Amperes. @ CWE 1.50 F2599-ND 1.45 105 .94 
Dimensions: Electrical Dimensions: 1.60 F2600-ND 1.45 1.05 94 
312 Series: Diameter: .25” (6.35mm); Characteristics: 313(P) Series: (— (a) 
Length: 1.25” (31.75mm). Rating | Opening Time Diameter: .25” (6.35mm); Length: 2.00 F2594-ND 1.45 1.05 94 
318 Series: Diameter: 275” (6.99mm); = —- 1.26" (31.75mm). Electrical 2.50 F2601-ND 145 1.05 94 
Length: 1.275” (32.39mm); Pigtail Dia- | 110%) 4 hrs., minimum 315(P) Series: Characteristics: 
meter: .032” (.81mm); Pigtail Length: | 135% | 1 hr., maximum Diameter: .275” (6.99mm); Length: Rating Opening Time 3.00 250 F2595-ND 1.45 1.05 94 
1.50” (38.10mm); Pigtail Material: 9 i 1.275” (32.39mm); Pigtail Diameter: — 
Solder-coated copper. 200% | 5 sec., maximum 1/100~15A: .032” (.813mm), 100% ns minimum 3.20 F2602-ND 145 105 94 
SSO 8: 080. ole): Eigtall 20% 5 see. minimum 4.00 F2596-ND 145 1.05 94 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each Material: Tin-coated copper. S ” : : : : 
Rating Rating Part No. 5) 100 250 5.00 F2597-ND 1.45 1.05 94 
ae =! 7 Amp Voltage Digi-Key Price Each 250 
312 Series — Cartridge Type Rating | Rating | Part No. 5 100 250 7.00 F2598-ND 145 105 94 
.150 250 F105-ND 1.09 82 73 313P Series — Cartridge Type * 313P-KIT-ND Digi-Key® 313 Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 
-010 F2524-ND 4.12 3.00 2.66 h of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers 
2.500 250 F120-ND 29 22.20 250 Sieach:.of pal : Pee 
-031 F2525-ND 4.12 3.00 2.66 F040-ND and F052-ND, plus a plastic storage box............. $89.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panel Mount ATO Fuseholder: 


No. Digi-Key Digi-Key 


P/4 Littelfuse 


* Assembled with 8” (203.2mm) wire loop, no fuse of Part No. Part No. Price Each 
Expertise Applied | Answers Delivered ¢ #14 wire/terminals rated to 20A Poles PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 
¢ #10 wire/terminals rated to 30A 
H 7 4 F1403-ND F1423-ND 8.72 8.05 6.04 
Automotive Fuseholders + Snap mounting to panel 
* Fuseholders interlock for multiple mounting. 5 F1404-ND | F1424-ND 10.90 10.07 7.55 
Fig. 1 - Horizontal Mount Fig. 2 - Vertical Mount 8 (203.20) Recommended panel 6 F1405-ND | F1425-ND 13.08 12.08 9.06 
Wire Loop mounting hole 8 F1407-ND F1427-ND 17.45 16.11 12.08 
1.46 (87.08) | blo. (10:64) 9 | Fi408-ND | F1428-ND 1963 18.12 13.59 


} 
1.10 
(27.94) 

4 


10 F1409-ND F1429-ND 21.81 20.13 15.10 
12 F1411-ND F1431-ND 26.17 24.16 18.12 
15 F1414-ND F1434-ND 32.71 30.20 22.65 
16 F1415-ND F1435-ND 34.89 32.21 24.16 
17 F1416-ND F1436-ND 37.07 34.22 25.67 
18 F1417-ND F1437-ND 39.25 36.24 = 27.18 
19 F1418-ND F1438-ND 41.43 38.25 28.69 
20 F1419-ND F1439-ND 43.61 40.26 30.20 


+t On Panel Mount, first and last position have mounting holes only. 


Add .400 (10.16) 


.75 (19.05) to width for each 
additional fuseholder 


1.19 (30.23) 


.300 (7.62) 


150 
(3.81) 


|AWG|Amp Rig.| Digi-Key Price Each 

Description Wire| (max.) | Part No. il 100 250 
Panel Mount Holder) 14 20 F1088-ND 1.88 1.30 1.16 
Panel Mount Holder] 10 30 F1089-ND 2.71 1.88 1.67 


T 068 (1 73) 
-300 (7.62) P.C.B. Footprint (Stacked) 


In-Line Fuseholder 
Bayonet Knob 


Universal 150145 fuseholder supplied with 


15” loop of #14AWG red vinyl wire and 3 C+ For 1/4" (6.35mm) 
springs to accommodate all SFE size and = Assembled with .125” (3.18mm) thick black phenolic 
3AG fuses. 20 Amperes, 32V rated. 


FO49-ND (Littelfuse # 150145) $3.68/1; $33.99/10; $254.93/100 


Fig. 3 — Autofuse Fig. 4 — Mi 
Fuse Clip Easy-Crimp Fuseholder 


.27 ~ 
(6.86) S135 
(3.43) 


28 
(7.11) 
44 lote: Matted 


(at ii) tag) Crimp area 


Materials: * Body: Black 


The 150079 fuseholder is supplied with 19” loop of #14AWG red vinyl 
insulated wire intended for use with 3AG fuses up to 20 Amperes. 


167 (4.24) A i : 
thermoplastic * Terminals: i i ¥ 2 - Ft 
200 = .200 Tin plated copper alloy F1467-ND (Littelfuse # 150079) ... $3.53/1; $32.61/10; $244.58/100 7 Fig. 5 
(5.08) (5.08) - {Fan 
* Operating Temperature: Fz, f 4 
; -40°C ~ 105°C . CHEE, | 3522-2K: 205 
(2 clpe per Fuse) 2AG or 5 x 20mm In-Line g. aseaeok 110 ~S 
7 aa Fuse-holder Screw Together ; ; 
Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: a Fig. 8 
* Terminals: Copper alloy, tin-plated Specifications: Wire Length: 5mm 
* Body: Black thermoplastic (UL 94V0) Use with 2AG and 5 x 20mm ( SyA13 " (330.2) abt 08 
¢ Electrical: Recognized under the Components Program of fuses. Maximum current ratings 3518P: 093 7" 
Underwriters Laboratory for 15 Amperes and Certified by CSA for 10 are 5 Amperes at 32V for 2AG ra = 
Amperes. Three fuseholders can be mounted side by side (stacked) and 10 Amperes at 32V for the 5x 


and operated at rated current. Contact factory for applications where 
more than three fuseholders will be stacked. ‘ 
* Voltage: 32 VDC Wire: 16 AWG; color red. Molded “OG 42 


* Temperature Range: -40°C ~ 85°C parts: Black thermoplastic (10.67) 


20mm size fuses. 


* PC Board Compatibility: Designed for use with standard .062” | F4468.ND (Littelfuse # 150274) .... $2.88/1; $26.58/10; $199.35/100 Fig. 13 Optional 
(1.57mm) circuit board. 4527k (5mm) me 4245 (3AG) 
REC FRESE Order cover tale ae (5mm) 
igi-Key rice Eacl H = separately: ‘ der cover 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 cali slain iach 4527CK-ND Separately 
r Twist- : 
1 | Horizontal Mini Holder FO64-ND 2.51 2.32 1.74 ahi ° e s OG 
2 | Single or End Cap Mini Holder | FO65-ND 2.48 2.30 1.72 Tee oh ed AWG Tea-ving? Digi-Key Pricing 
- 5 } : Fig. Part No. 1 10 100 500 
2 | Stackable Mini Holder FO66-ND 2.48 2.30 1.72 insulated wire and two springs. 
wen 1 3536K-ND 1.49 13.80 131.00 430.00 
3 | ATO Fuse Clip FOe7-ND 31 29 .22 erecta asihay for ne 2 3537K-ND 245 2262 22500 755.00 
Bae i a Ones, WHUsesil ate 3 3538K-ND 3.87 35.91 333.00 1130.00 
4 | In-line Mini Holder FO68-ND 1.53 1.42 1.06 up to 20 Amperes when the 4 3539K-ND 5.08 ATAT 439.00 1460.00 
proper spring is installed for fuse size. 5 3529-2K-ND ‘94 7.92 64.70 4 6.50 
* 20 Amperes maximum rating, terminals accept #16 ~ 22AWG Molded Parts: Black thermoplastic (UL 94Ve2). Body halves have a 5 3544-2K-ND 95 8.32 48.75 = 
14 (3.56mm) diameter hole for insulated wire. 6 3522-3K-ND 1.20 10.52 85.75 288.25 
Ambient Temperature: -40° ~ 75°C. 7 3562K-ND — 2.80 19.35 66.00 
Maxifuse Block: , : 7 8 3517K-ND _ 2.11 14.95 52.50 
F062-ND (Littelfuse #155100) $2.78/1; $25.62/10; $192.15/100 8 3518PK-ND _ 212 44.95 52.50 
* Rated to 60 Amperes at 32V 9 3521K-ND — 1.80 12.50 41.50 
: 10 3561K-ND _ 1.80 12.50 41.50 
= Interlocking lock feature Gangable Alarm WE 1 3520K-ND — 156 1405 37.25 
* Built-i q . * 12 3519K-ND _ 1.54 10.45 36.00 
Built-in mounting bracket Indicating Fuseholder eaemiere 13 4527K-ND — 571 54.90 182.50 
Dimensions in inches 
Digi-Key Price Each = 4527CK-ND = 2.38 22.60 76.50 
Description Part No 1 100 250 PCB Mount u Seti a a 
5K- 77 55) 5 — 
Maxi Fuse Block F1085-ND 24.48 16.95 15.07 = 3527CK-ND A4 4 30.75 = 
Typ. 5 Pole 
Holder 
. Assembly 
In-Line Fuseholders: (pose ED ‘Quick Fit’ 
* J 
Richco’ Fuse Covers 


* Rated at 32V 


* Protective cover included 


* For use on fuse terminal blocks = = 
| ft or PCB-mounted fuse clips 
Fuse T inch (mm) 1 ¢ UL recognized E81260, rating 
use Type - Inch (mm 0 
Di MINI ATO MAXI eo H. names 7 
- <| / {Pos. #1 * Material: Flexible PVC, RMS-55 
A 52 (13.21) .97 (24.64) 1.35 (34.29) z i SCélonTrangnetent blue 
B 97 (24.64) 1.00 (25.40) 3.36 (85.34) es rT Typ. 5 Pole Holder i P 
C 4.0 (101.60) 4.0 (101.60) 6.0 (152.40) f Assembly Digi-Key Part No. 
: oh tat pe tate bee ae Dim. | RP613-ND | RP614-ND | RP615-ND | RP616-ND 
- - : : : - Specifications: * Electrical: Rated at 15 Amperes for any voltage up _ Oe ota) ss en eAeed 
to 125VAC, 125 VDC « Molded Bodies: Black, Thermoplastic (UL 6 || eau) 4, et set ; re 2 ean 
Amp ame 2 94VO) ¢ Terminals: Alarm Terminal — Brass, tin-plated, wire-wrap D 79 . pul 118 vs 3 126 BF 2) 1142 ie %) 
AWG) Rtg. | Digi-Key Price Each type; Fuse Terminal — Beryllium copper, tin-plated 79 (20.07) -18 (29.97) -26 (32.00) | 1.42 (36.07) 
Description Wire | (max.)| Part No. i 100 250 
ii ini i Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each Richco 
in ne le Holder) 14 20 Paco) 429 2.97 2.64 Part No. Part No. Price Each Fuse Type Part No. 25 100 Part No. 
In-line Mini Holder | 12 30 | F1058-ND 4.57 3.17 2.81 PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 Metric RP613-ND 62 53 240620 
In-line Maxi Holder} 6 60 | F1059-ND 24.08 16.68 14.82 Metri RP614-ND 101 86 840730 
li F1400-ND | F1420-ND 2.18 2.02 1.51 sue i : E 
In-line ATO Holder| 16 | 20 | F1086-ND 3.90 2.70 2.40 Metric RP615-ND 106 ‘ot | g40832 
In-line ATO Holder! 12 | 30 | F1087-ND 4.51 313 2.78 F1401-ND | F1421-ND 4.36 4.03 3.03 Standard RP616-ND 135 116 | 840836 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2014 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Detivered 


2AG Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholder 


Fuse Holders and Clips 


Microfuse or PICO II Fuseholder 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses (rated 
to 5 Amperes) with .025” (.64mm) diameter leads. 

Electrical: Rated at 5 Amperes for any voltage up to 125V. 

Molded Parts: White thermoplastic, Black panel mount 

Terminals: Copper alloy 

Ambient Temperature: -40°C ~ 100°C, Silver terminal plating 


Fuse Blocks 5 x 20mm 
PC Board Type 


Specifications: ¢ Clip/Terminals: Tin- 
plated spring brass * Base: phenolic 
laminate UL940VO « Current Rating: 
6.3 Amperes, 250V 


F1501-ND 
(Littelfuse # 05200002H) 


we 


Specifications: 

¢ Terminals: Brass, Tin-plated, 
-110” Solder/Q.C. 

¢ Current Rating: 10 Amperes 
for any voltage up to 300V 


~AL 
(Silver Plated) 


5 x 20mm 
Fuse Clip 


F1469-ND 


(Littelfuse # 02450001) $4.37/1; $40.32/10; $302.40/100 


z Automatic 
Water Tight 3AG PL -AY | Insertion 
Fuseholder 
Panel Mount meee Vertical Panel Mount 


Specifications: 


¢ Electrical: 20 Amperes, 250V 


© Clip Material: 
Phosphor/Bronze 


¢ Finish: Tin-plated 


Shown 


Push-On 


¢ Knob: Screw Type ° Style: Ear Digi-Key Price Each 
¢ Terminals: Tin-plated, Solder Fig. | Mounting Part No. 1 100 250 
Type is Cut Tape me Seats 1 Vertical FO60-ND* 254 176 1.57 
*Seal: O-Ring per MIL- DighkKey ericing) DighKey) B 1 | Horizontal FO61-NDs 254 176 1.57 
PRF-19207 owes Yd Pesto, | Cie | Gaeay 1 Vertical FI475-NDt 2.63 «1.83 ‘1.62 
2 Panel F1474-ND 284 197 1.75 
F1479-ND FO43CT-ND _.31. 2.86 24.07 | FO043TB-ND | 1,000 | 120.00 
(Littelfuse # 03420006) .......... $27.61/1; $254.82/10; $1911.15/100 + Plating: Tin * UL Recognized 


Accepts Lead Clip Digi-Key Pricing Littelfuse 
Fig. Fuse Type (Ears) Type Material Finish Part No. 10 100 250 Part No. 

3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO040-ND 2.25 16.88 37.50 01020071H 

3AG (.250” Diameter) No Straight Spring Brass Tin-Plated F041-ND 2.25 16.88 37.50 01020074H 

1 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated FO046-ND 6.54 49.05 109.00 01220083H 
3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F045-ND 5.40 40.50 90.00 01220088H 

3AG (.250” Diameter) No Straight Beryllium Copper Tin-Plated F2777-ND 5.94 44.55 99.00 01220093H 

2 3AG (.250” Diameter) No Angled-In Spring Brass Tin-Plated F042-ND 3.36 25.20 56.00 01020078H 
3AG (.250” Diameter) Yes Angled-In Spring Brass Tin-Plated FO052-ND 3.36 25.20 56.00 01020079H 

3 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F048-ND 6.00 45.00 100.00 01220090N 
4 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F038-ND 2.28 17.10 38.00 01010002H 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F058-ND 2.28 17.10 38.00 01110501H 
2AG/5 x 20mm Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F044-ND 4.20 31.50 70.00 01110506H 

6 5x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO63-ND 2.34 17.55 39.00 01000056H 
ve 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F2776-ND 2.43 18.23 40.50 01010003H 
8 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F2775-ND 2.31 17.33 38.50 01000058M 


Omni-Blok® Fuse Block 


Specifications: 


¢Clip/Terminals: Tin-plated spring 


brass 


Solder/Q.C. 


¢Base: Black thermoplastic glass ~ g 
reinforced UL 94V0 (except 3AG type .090 @ .055 
which is grey) x .160 hole 
hole 
Agency Approvals/Current Rating 
ULL. CSA__| VDE/Semko 11011 187 fe 187 250 
Series (Amps) (Amps) (Amps) 
oot 10 he ter Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 Terminal 6 
354000 30 30 N/A a 8 a 2 2 
354060 20 20 NA Solder Type -110' -110 187 -187' -250' 
354080 20 20 NA P.C. Board Mount Solder/Q.C. NEMA/Q.C. Solder/Q.C. NEMA/Q.C. ac. 
354101 15 15 N/A 
0520 10 10 6.3 
Accepts Terminal Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
0254 Series (2AG) 
1 2AG 2 -70 50 35 F1470-ND 1.36 1.26 94 02540001Z 
1 2AG 3 -70 50 35 F1472-ND 1.36 1.26 94 02540201Z 
2 2AG 1 -70 50 35 F1471-ND 1.17 1.08 81 02540101Z 
0354 Series (3AG) 
1 1/4” 3AG 4 1.4 53 -50 F1497-ND 1.11 1.03 78 03540001ZXGY 
1 1/4” 3AG 5 1.4 53 -50 F1499-ND 1.11 1.03 78 03540601ZXGY 
1 1/4” 3AG 6 1.4 53 -50 F1500-ND 1.11 1.03 78 03540801ZXGY 
2 1/4” 3AG 1 1.4 53 -50 F1498-ND 1.17 1.08 81 03540101ZXGY 
0520 Series (5 x 20 mm) 
1 5x 20mm 2 92 -50 -40 F1503-ND 1.15 1.06 80 05200004Z 
1 5x 20mm 3 92 50 -40 F1502-ND 1.15 1.06 80 05200003Z 
2 5x 20mm 1 92 50 40 F1504-ND 1.21 1.12 84 05200101Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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P/4 Littelfuse 


3AG and 5x20mm Traditional Panel Fuseholders u: recognized and certified by CSA 


Expertise Applied | Answers Detivered 


Fig. 3 


QPL WL G 


Terminal Orientation 


69 
(17.53) 
.14 (3.56) 


45 
(11.43) 
End View 


Right Angle Terminals 
.250” Solder Terminal Shown 


A75 

(12.07) sb 
(12.75) 
aay 


Straight Terminals 


Mounting Hole for 
Straight & Right Angle 


Accepts Fuse Terminal Terminal Knob Accessories Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Type Included A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
1 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Knurled _ 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) FO07-ND 3.86 3.57 2.68 | 03420022H 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Fluted — 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F1478-ND 3.86 3.57 2.68 | 03420004H 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F004-ND 3.97 3.66 2.75 | 03420004HXL 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher/Drip Seal .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F003-ND 417 3.86 2.89 | 03420004HXPL 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle .250” Q.C. Fluted = 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .59 (14.99) F012-ND 4.34 4.01 3.01 03420828H 
3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Knurled _ 69 (17.53) | 2.01 (51.05) _ FO05-ND 3.68 3.40 2.55 | 03420012H 
3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Fluted =_ .69 (17.53) | 2.01 (51.05) _ FO06-ND 3.68 3.40 2.55 | 03420014H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight 187” Q.C. Fluted = .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .30 (7.62) FO09-ND 4.13 3.82 2.87 | 03420038H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight .250” Q.C. Fluted _ 69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) F013-ND 4.54 4.20 3.15 | 03420838H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight .250” Q.C. Knurled _ -69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) FO15-ND 4.54 4.20 3.15 | 03420858H 
5 5x 20mm Rt. Angle -187" Solder/Q.C. Screwdriver Slot — 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F053-ND §.75 5.31 3.98 | 03450621H 
6 5x 20mm Rt. Angle -187” Solder/Q.C. Finger Grip — 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F054-ND 5.75 5.31 3.98 | 03450623H 
ia 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot _ 49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO55-ND 3.98 3.68 2.76 | 03450101H 
7 3AG (.250” Diameter) - - Screwdriver Slot Replace. Knob for F055 — - — F1482-ND 1.39 1.29 97 03450101HX020 
7 5x 20mm Rt Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot _ 49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO56-ND 6.15 4.76 3.57 | 03450121H 
8 3AG (.250” Diameter) Straight .250” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier .75 (19.05) | 1.50 (38.10) | 1.04 ( 26.42) FO59-ND 5.01 4.63 3.47 | 03460877H 
8 5x 20mm Straight 187” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier .70 (17.78) | 1.03 (26.16) | .94 (23.88) F1477-ND 6.46 5.97 4.48 | 02860677H 
8 2AG (.177” Diameter) Straight -110” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier 61 (15.49) .85 (21.59) 87 (22.10) F1476-ND 3.62 3.34 2.51 02860377H 


International Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholders 


Rt. Angle 


Shown 


Rt. Angle 
Shown 


Designed to eliminate the possibility of electrical shock, as defined in IEC 60065 and 60127. Anti-tease 


feature eliminates circuit interruption when knob is accidentally depressed. 


Rt. Angle 


4 
Ci 


iy ; 
/ | 


ti 


Straight 


Terminal Orientation 


187” 


-090 
x .160 
hole 


Solder/Q.C. 


-187 |e+! 


®@ .070, 
hole 


-250” 


NEMA Q.C. 
.250! 


-500 
yds 


Terminal Type Mounting Holes 


Accepts Fuse Terminal Terminal Body Knob Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Profile Type A B c E Part No. il 10 100 Part No. 
2AG (.177” Dia.) Straight 187" Solder/Q.C. | Low aia. — 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 1.75 (44.45) | F1486-ND 450 416 312) 03452LS2H 
3AG (.250" Dia.) | Rt.Angle | .187”Solder/a.c. | Low iad 53 (13.46) _ = 60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1490-ND 3.28 3.03 2.27 | 03453LS1H 
1 3AG (.250” Dia.) Straight 187" Solder/Q.C. | Low ay — 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 1.75 (44.45) | F1492-ND 3.50 3.23 2.43 | 03453LS2H 
3AG (.250” Dia.) Straight 187" Solder/Q.C. | Low a = 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 1.75 (44.45) | F1493-nD** 3.98 3.68 2.76 | 03453LS2HXNP 
5x 20mm F i" F Screwdriver 
(187° Dia} Straight | 187" Solder/a.c. | High Siot (Black) a 30 (7.62) | .020(0.51) | 60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1494-ND 3.50 3.24 2.43 | 03455HS2H 
2AG (.177" Dia) Straight | 187" Solder/a.c. | Low | Fingergrip (Black) = 30 (7.62) | .020(051) | .60(15.24) | 2.00(50.80) | F1484-ND 450 416 3.42 | 03452LF2H 
2 | 3AG (.250" Dia.) Straight | 187" Solder/a.c. | Low | Fingergrip (Black) = 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 2.00 (50.80) | F1488-ND 3.28 3.03 2.27 | 03453LF2H 
3AG (.250” Dia.) Straight | NEMA.250"0.C. | Low | Fingergrip (Black) = 36 (9.14) | .032(0.81) | .60(15.24) | 2.00 (50.80) | F1489-ND 3.50 3.23 243 | 03453LF8H 
QC= Quick Connect ** Neoprene Washer Drip Proof Seal 
Fuseholder Replacement RoHS 


Knobs for International 


Shock-Safe Fuse Holders © 
With the universal 345 Series fuseholder, the low profile body ~AL G 
holders will accept any one of these replacement knobs. 
7 = = 2AG (Black) 5 x 20mm (Black) 3AG (Black) 
Digi-Key Price Each Littelfuse Finger Knob Finger Knob Finger Knob 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 F1483-ND 2.06 1.91 1.43 03452LF1HX020 
2 F1495-ND 1.53 1.41 1.06 03455LF1HX020 
3 F1487-ND 1.16 1.08 81 03453LF1HX020 
4 F1485-ND 2.06 1.91 1.43 03452LS1HX020 
5 F1496-ND 1.53 1.41 1.06 03455LS1HX020 2AG (Blue) 5 x 20mm (Black) 3AG (Gray) 
6 F1491-ND 153 141 1.06 03453LS1HX020 Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Expertise Applied | Answers Delivered 


cw us 


TIP Telecom Duty Fuses 
(Telecom Interface Protector) 


4.0 
BS SOCS. 
a, 


8.0 
St 


fj Note: Holes 


in PC board 


15.08 “gto 


Ammopack Short Leads 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 


Rated Current 100% 300% 


350mA ~ 1.50A 2 hr. minimum 300ms...5s 


Approvals: cULus Recognized: File No. E67006. Complies to ElA-IS-968; 
Telcordia GR-1089 
Features: 


* For UL60950/1950 3rd Edition applications » Highly defined cutoff times 
Flame resistant encapsulated casing * Low internal resistance » Irreversible 
physical separation * Stable characteristics under varying temperatures 


Maximum Fault Currents: <50A at 125VAC; <35A at 125VDC 


Material: 


¢ Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide PA 6.6), UL 94-V0; * Round 
Pins: Copper alloy, tin-plated 


TE5 
Fuseholder 


oAM 


Material: 

Black thermoplastic UL 94-VO 

* Terminals: Brass, tin-plated for soldering 
Rated Values: 

250V; 6.3A; UL Recognized 


Holes in pi 


5.08.) 


1c board: 1.0 


WKOOOS-ND ...................0.068 


TE5 Sub-Miniature 
Fuses — UL 248-14 


Short Leads 


Approvals (395 and 396 Series): 


cUL Listed, UL Listed for .050A ~ 6.30A. MITI approved for 1.00A ~ 5.00A 


Features: 

 Fast-acting and time-lag 

* Material: Brown thermoplastic UL 94-VO 
Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


* Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 seconds (IEC 60068-2-20) 


Plug-in holders available 


Electrical Characteristics: 


Bulk 
Amp | Voltage) Digi-Key Price Each 
Rating | Rating | Part No. 1 10 100 
1.25 125 |WK4450BK-ND@ 99 92 69 
1.60 125 |WK4453BK-ND¢+ 99 92 69 
2.00 125 |WK4457BK-ND@- 99 92 69 
2.50 125 | WK4458BK-ND@ 99 92 69 
3.15 125 | WK4424BK-ND@+ 99 92 69 
4.00 125 | WK4462BK-ND@+ 99 92 69 
5.00 125 |WK4463BK-ND@+ 99 92 69 
6.30 125 |WK4466BK-ND® 99 92 69 


@ RoHS Compliant 


© WKO0117-KIT-ND Digi-Key® TES Sub-Miniature Fuse Kit 
10 each of TES Sub-Miniature Fuses indicated and 20 each of 


TES Fuseholders (WKOOO9-ND).........................00.. $143.81 

Wickmann® Brand 200s A 

Product fr . es) 

TR5 Sub-Miniature ie. eo): 
oard: 

Fuses — IEC 60127-3764 short 

Approvals: 


© 370 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ 
5.00A), VDE Approved (.050A ~ 5.00A) Expert Report (6.30A), METI Approved 
(1.00A ~ 4.00A) 


© 372 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ 
6.30A), VDE Approved (.050A ~ 4.00A) Expert Report (5.00A, 6.30A), METI 
Approved (1.00A ~ 4.00A), Korean Approved (.050A ~ 6.30A) 


* 382 Series: SEMKO Approved and cULus Recognized (1.00A - 6.30A), CCC 
Approved (1.00A ~ 4.00A), VDE Approved (1.00A ~ 4.00A) Expert Report 
(5.00A, 6.30A), METI Approved (1.00A ~ 5.00A), Koren Approval (1.00A ~ 
4.00A) 


Material: * Base and Cap: Brown thermoplastic, Polyamide PA 6.6, UL 94V-0 
¢ Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


Features: « Fast-acting and Time-lag * Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 
seconds (IEC 60068-2-20) » Plug-in holders available 


Rated Pre-arcing Rating 
rT 7 Electrical 
Amp Voltage} Digi-Key Price Each | Tape & Ammo-Pk. i yi yi Y 
np age Digi-Key p im Series Current 100% 200% Ghadictiriaticn: & I) Wks V Sas © 
Rating | Rating | Part No. 1 10 | Qty. | Pricingt 395 50mA ~ 6.3A >4hr. <5 sec. 
TIP 385 Series 396 50mA ~ 6.3A >4hr. < 60 sec. Pre-arcing Rating 
150% 210% 275% 400% 1000% 
-350 | 125 | WK4560BK-ND 59-55 | 1,400 | 247.95/M Breaking Capacity: 100A at 125VAC Series 370 — 50mA ~ 6.30A 
1.00 | 125 |WK4563BK-ND 59 .55 |1,400 | 247.95/M Sth) <0 min Toms 7 aseo | 3 ~~ 300me | Oms 
1.25 | 125 |WK4564BK-ND 59 .55 |1,400 | 247.95/M - — : 
1.50 | 125 |WK4565BK-ND 59.55 | 1,400 | 247.95/M Bulk Sertes:'72 — 50mA' = 6-304 
- - - - Amp _ | Voltage] Digi-Key Price Each >1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. |150ms ~ 3sec. |20 ~ 150ms 
+ For Tape and Ammo Pack number, change BK-ND to TB-ND. Rating | Rating | Part No. 1 10 100 Series 382 — 1.00A ~ 6.30A 
Fast-Acting 395 Series >1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. |150ms ~ 3sec.|20 ~ 150ms 
Picofuse 050 | 125 |WK4322BK-ND@ 3.99 369 277 BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 35A at 250VAC for (.050A ~ 
.063 125 |WK4325BK-ND® 2.56 2.37 1.78 3.15A), 40A for (4.00A), 50A for (5.00A, 6.30A) 382 Series: 100A at 250VAC 
Fast Acting 125V 100 | 125 |Wk4327BK-ND 94 87 65 (1.008 <6.808) 
275 Series 125 | 125 |WK4328BK-ND@ 94 87 65 Bulk 
.160 125 |WK4330BK-ND@ 94 87 65 Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. il 10 100 
.200 | 125 |WK4334BK-ND® 94 87 65 
Fast-Acting 370 Series (IEC 60127-3/III) 
.250 | 125 |WK4335BK-ND@= 94 87 65 
ais | ts |umacoracnoe tara | | | m2 | Mo | cana ase 10 a 
400 ee ot 87 265 .080 250 WK4926BK-ND® 3.38 313 2.35 
500 | 125 |WK4341BK-ND» 94 87 65 400 ‘Bp i’ SERDAR a ‘66. AS 
.630 125 |WK4343BK-ND 94 .87 65 -125 250 WK4928BK-ND® 71 66 49 
.800 125 |WK4346BK-ND@ .94 87 65 160 250 WK4930BK-ND@ 71 66 49 
1.00 | 125 |WK4348BK-ND¢o- 94 87 65 .200 250 WK4934BK-ND@ 71 66 49 
, 1.25 | 125 |WK4350BK-ND@ 94 87 65 .250 250 WK4935BK-ND@* 71 66 49 
Applicable Standards: * UL 248-14 * CSA C22.2 No. 248.14 ire 105 RWseGerND 4 a ae 315 250 WK4937BK-ND@ 7” 66 49 
Approvals: « UL Listed: File No. E 67006 (125mA ~ 7A) * cUL Listed: File No. 400 250 WK4940BK-ND@ 71 66 49 
E 67006 (125mA ~ 7A) * UL Recognized: File No. E 67006 (10A) *CSA 200 8 Ei aneea oy te GR 500 | 250 WRWitonerennat 7. — 266. 49 
Certified: File No. 51378 (104) 2.50 | 125 |WK4358BK-ND@ 94 87 65 630 250 Wk4943BK-NDe 7 66 (49 
Features: * Subminiature * Axial Leads 3.15 | 18 eae ee en 800 | 250 | Wk4946BK-ND 1 66.49 
400 te eee oa 8T 68 1.00 | 250 Wk4948BK-ND@+ 71 66 49 
Materials: * Body: Ceramic tube, Heat Shrink tube * Plug-on Caps: Copper 5.00 425 |WK4363BK-ND@ 94 87 65 1.25 250 WK4950BK-ND¢+ 7 66 49 
alloy, tin plated - “ 7 
' 6.30 | 125 (RR eSee Nees oat se = 82 1.60 | 250 | WK4953BK-ND@- 71 66 49 
Operating Temperature: -25°C ~ 70°C (consider de-rating) Time-Lag 396 Series 2.00 250 WK4957BK-ND¢@ 71 66 49 
; a 063 | 125 |WK4425BK-ND 1.34 9 1.24 93 2.50 250 WK4958BK-ND@ 71 66 49 
Electrical Characteristics: ® @ .AG oso | 125 [WRateeBreND ek. “God - 298 3.15 | 250 | WK4924BK-NDe 71 66 49 
4.00 250 WK4962BK-ND@ 71 66 49 
Pre-arcing Rating 100 | 125 |WK4427BK-ND@ 1.19 1.410 83 
200% Wickmann 125 | 125 |WK4428BK-ND@ 1.19 1.410 83 5.00 250 WK4963BK-ND® al 66 49 
Rated Current 200% Tested .160 125 | WK4430BK-ND 1.19 1.10 83 6.30 250 WK4964BK-ND@t 71 66 49 
125mA ~ 10.00A <60s 5S 200 425 |WK4434BK-NDe 99 92 69 Time-Lag 372 Series (IEC 60127-3/IV) 
250 | 125 |WK4435BK-ND¢@ 99 92 69 05D" })| 280 Wis Pes SIN LOK api, ARE x08 
Aulp cule poem (ebe= Reel 315 | 125 |WK4437BK-ND@ 99 92 69 063 | 250 cones me, ee ee 
Rating] Voltage| Digi-Key Price Each Pricingt 400 425 |wka440BK-NDe 99 92 69 080 250 WK4226BK-ND® 77 72 54 
(A) | Rating | Part No. 1 10 2,500 ‘560 PO cocversrenines ‘od B ‘eo 100 250 WK4227BK-ND® 77 72 54 
-ND@* 
275 Series : : : : 125 250 WK4228BK-ND@ 77 72 54 
4.00 | 125 | WK1092CT-ND 36.34 168.00/M B30) 128 cance Sti a oe -160 250 WK4230BK-ND@* 77 72 (54 
10.0 425 WK1095CT-ND 36 34 — 800 125 | WK4446BK-ND@: .99 .92 69 200 250 WK4234BK-ND@- 77 72 54 
1.00 | 125 |WK4448BK-ND@- 99 .92 69 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant + Conducting Path minimum: 2mm? (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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oid Littelfuse Wickmann® Brand Product 


TR5 Sub-Miniature Fuses — IEC 60127-3 (Cont.) 


Bulk 
Amp | Voltage Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 
250 250 WK4235BK-ND® Lt 72 54 
315 250 WK4237BK-ND@> 68 63 48 
-400 250 WK4240BK-ND@ 68 63 48 
-500 250 WK4241BK-ND@* 68 63 48 
630 250 WK4243BK-ND¢@+ 68 63 48 
800 250 WK4246BK-ND@* 68 63 48 
1.00 250 WK4248BK-ND@* 68 63 48 
1.25 250 WK4250BK-ND@ 68 63 48 
1.60 250 WK4253BK-ND¢@* 68 63 48 
2.00 250 WK4257BK-ND* 68 63 48 
2.50 250 WK4258BK-ND@+ 68 63 48 
3.15 250 WK4224BK-ND@* 68 63 48 
4.00 250 WK4262BK-ND@* 68 63 48 
5.00 250 WK4263BK-ND@ 68 63 48 
6.30 250 WK4264BK-ND@f 68 63 48 
Time-Lag High Breaking 
382 Series (IEC 60127-3/IV) — RoHS Compliant 
1.00 250 WK6207BK-ND 80 75 56 
2.00 250 WK6208BK-ND -80 75 56 
2.50 250 WK6209BK-ND 80 75 56 
3.15 250 WK6210BK-ND -80 75 56 
4.00 250 WK6211BK-ND -80 75 56 
5.00 250 WK6212BK-ND 80 75 56 
6.30 250 WK6213BK-NDt -80 75 56 


@ RoHS Compliant + Conducting Path minimum: 2mm? 


* Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse IEC 601 27-3 Kit 10 each 
of TRS Sub-Miniature Fuses indicated and 15 each of TRS Fuse- 
holders (WK0001-ND) 


WKO0113-KIT-ND — RoHS Compliant ......................6.5 $124.76 
TR5 Sub-Miniature Fuses — Soe 
UL 248-14 ees) 
ey 
Approvals: Short 7 
373 and 374 Series: UL Listed, CSA Certified Leads __* 08.5 
Approved (.050A ~ 10A) SS 3 
Material: * Base and cap: Brown thermoplastic Holes Ye 
UL 94-V0, insulated * Round Pins: Copper alloy, boord: 43 
tin-plated ik LPNS 
5.08 


Features: * Fast-acting and Time-lag » Sol- 
dering Heat Resistance: 260°C, 10 seconds, 
IEC-60068-2-20 * Plug-in holders available eis @ ® 


orn 
Electrical Characteristics: 


Amp | Voltage | Digi-Key Bulk Price Each TR5 
Rating | Rating Part No. ‘i 10 100 F 
useholder 
Time-Lag 374 Series — RoHS Compliant 
050 250 WK4022BK-ND 138. 128 "06 Material: + Thermoplastic, UL 94V-0 
+ Polyester PCT * Terminals: brass, 
063 | 250 | WK4025BK-ND 1.38 1.28 96 tin-plated 
080 250 WK4026BK-ND 1.29 1.19 90 Rated Values: 250V: 6.3A 
-100 250 WK4027BK-ND 1.29 1.19 90 
125 | 250 | WK4028BK-ND 109 1.01.76 Height (A) | Digi-Key Price Each | Wickmann 
160 | 250 | WK4030BK-ND 1.09 101 .76 nn EaraNe: SOR ER artiNG: 
200 | 250 | WK4034BK-ND> 109 1.01 .76 3.0 Keele) 81.75 | 5600000131 
250 | 250 WK4035BK-ND 99 «43 «92—St—«OHD 4.3 WK6235-ND .66 61 | 5600000100 
315 250 WK4037BK-ND 99 92 69 
-400 250 WK4040BK-ND 89 83 62 U L / CSA F 
Equivalent to: 
-500 250 WK4041BK-NDe 89 83 62 M t . 5 ohani 
630 250 WK4043BK-ND 89 83 62 etric ( x mm) = ) =) ) 
mma 
800 | 250 | WK4046BK-ND+ 89 83 62 UL 248-14 poy 
1.00 250 WK4048BK-ND* 89 83 62 198 Series — Glass 
1.25 250 WK4050BK-ND 89 83 62 
1.60 250 WK4053BK-NDe 89 83 62 Wickmann Littelfuse Bussmann 
2.00 250 WK4057BK-ND* 89 83 62 198 Series 239 GMD 
2.50 | 250 | WK4058BK-ND 89 ©8362 Approvals: 
3.15 250 WK4024BK-ND* 89 83 62 
198 Series: 
4.00 | 250 Tee NDS 89 8362 UL listed, CSA certified, 250A ~ 3.50A 
5.00 250 WK4063BK-ND* 89 83 62 Electrical & 
6.30 250 WK4066BK-ND 89 83 62 © 
Characteristics: Si g @ ® 
10.00 250 WK4071BK-ND 99 92 69 
: Pre-arcing Rating 
@ RoHS Compliant 
we - . Series Rated Current 135% 200% 
° Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse UL-248-14 Kit 10 each 
of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated and 15 each of TR5 Fuse- 198 -250A ~ 2.50A <thr 5-120 sec. 
holders (WK0001-ND) 3.50A <ihr 12-120 sec. 


WKO0116-KIT-ND — RoHS Compliant ......................4.5 $142.91 


TR5 Panel Mount Fuseholder 


Material: 


* Holder: Black thermoplastic UL 94V-0 

* Polyamide PA 

¢ Metal Parts: Copper alloy, solderable tinned 
* Cap: Transparent thermoplastic polycarbonate PC, UL 94V-0 


Panel Mount Holder 


Pre-arcing Rating 
Series | Rated Current 100% 200% 
373 50mA ~ 10.A 4 hr. minimum 5 sec. maximum Panel Alternatives 
374 | 50mA ~ 10.00A 4 hr. minimum 60 sec. maximum 
Amp | Voltage| Digi-Key Bulk Price Each 
Rating | Rating Part No. al 10 100 PC Mount Holder Transparent Cap 
Fast-Acting 373 Series 
M 12.7x 1.5 

.050 250 WK3022BK-ND@ 4.03 3.72 2.79 

.063 250 WK3025BK-ND® 4.03 3.72 2.79 

080 250 WK3026BK-ND® 4.03 3.72 2.79 

-100 250 WK3027BK-ND® 89 83 62 

125 250 WK3028BK-ND 89 83 62 

-160 250 WK3030BK-ND 89 83 62 

-200 250 WK3034BK-ND® 89 83 62 

.250 250 WK3035BK-ND@* 89 83 62 

315 250 WK3037BK-ND 89 83 62 _ 7 - 

Digi-Key Price Each | Wickmann 

-400 250 WK3040BK-ND 89 83 62 Description Part No. 1 10 | Part No. 
500 250 WK3041 BK-ND@ 89 83 62 Panel Mount Holder | WK6224-ND 1.21. 1.12 | 5700000000 
630 250 WK3043BK-ND@ 89 83 62 PC Mount Holder WK6225-ND 99 -92 | 5710000000} 
800 250 WK3046BK-ND@ 89 83 62 Transparent Cap WK6226-ND 46 .42 | 5750000000 

1.00 250 WK3048BK-ND@* 89 83 62 

1.25 250 WK3050BK-ND@+ 89 83 62 TR5 / TE5 SMT 

1.60 | 250 | WKS053BK-NDe 89 §=83— 62 Fuseholder 

2.00 250 WK3057BK-ND@+ 89 83 62 Material: * Black thermoplastic 

2.50 | 250 | WK3058BK-ND¢+ 89 83 62 UL 94-VO » Terminals: Brass, 

3.15 | 250 | WK3024BK-NDe@ 89 «832 Uneplated-e UesRecognlzed 

4.00 250 WK3062BK-ND@* 89 83 62 Tape & Reel 

Amp | Voltage Digi-Key Price Each Pricing+ 

5.00 | 250 | WK3063BK-ND@ 89 83 62 Rating | Rating | Part No. 4a ay 1,500 
6.30 250 WK3066BK-ND@* 89 83.62 6.3 250 | WKOO10CT-ND 1.61 1.49 719.20/M 
10.00 250 WK3071BK-ND@ 89 83 62 + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Breaking Capacity: 


198 Series: 35A at 250VAC (.250A ~ .800A); 100A at 250VAC 
(2.50A); 10,000A at 125VAC (.250A) 


Amp_ | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating | PartNo. 1 10 100 
Time-Lag 198 Series 
250 250 WK4835-ND 42 39 -30 
Wickmann® 


Brand Product 
IEC 60127-2 Metric (5x20mm) Fuses 


OD Qe) 


194 Series — 195 Series — 
Ceramic Glass 


Approvals: 


194 Series: SEMKO Approved, VDE Approved (0.200A ~ 6.30A), 
cULus Recognized (0.315A ~ 16A), CCC Approved (1.00A ~ 6.30A) 


195 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BS! Approved, IMQ 
Approved, CCC Approved (0.032A ~ 6.30A), cULus Recognized 
(0.032A ~ 12.50A), METI Approved (1.00A ~ 5.00A) 


FY Ws © BOS © ary® 


Electrical 
Characteristics: 


Rated Pre-arcing Rating 
Series| Current| 150% | 210% 275% 400% 1000% 
194 0.200 ~ Sache < 30 10ms ~ | 3~ 300 <20 
2.50A min. 2 sec. ms ms 
0.040 ~ slike. <2 200ms ~ | 40ms ~ | 10 ~ 300 
495 |_-080A min. 10 sec. 3 sec. ms 
125 ~ 34 he <2 600ms ~ | 150 ms ~| 20 ~ 300 
2.50A min. 10 sec. 3 sec. ms 


BREAKING CAPACITY: 194 Series: 1500A at 250VAC 195 Series: 35A at 
250VAC for (.040 ~ 2.50A) 


Amp _ |Voltage| 
Rating | Rating 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 


Fast Acting, High Breaking Capacity 


194 Series 
315 250 WK2037-ND .96 89 67 
1.60 250 WK2053-ND 54 50 38 
Time-Lag 195 Series 
-080 250 WK5026-ND 84 78 59 


PC Board Mount (5x20mm) — RoHS Compliant 
WKO0011-ND 37 35 26 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2018 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


7 | * i ® 
C4 Littelfuse led Product  Shock-Safe Fuseholders WOE 


Expertise Applied | Answers Delivered 


Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (SAG) or 5 x 20mm fuses built according to UL 512 and IEC 60127-6 include additional pin(s) for added stability from torsional forces seen during fuse removal. * Panel Mount 
and CSA C22.2 No. 39 * VDE, SEMKO rated for use up to 250 Volts. * Casing made of black thermoplastic versions have combination 3/16” quick-connect/solderable tabs. * Body Material: White thermoplastic, UL 
with UL 94V-0 ratings. Injection-molded terminals prevent intermittent connections. *PC Mount versions 94V-0 rated (Wickmann Part No. 64900001009 only) 


VERTICAL FUSE HOLDERS — NO CAPS HORIZONTAL FUSE HOLDERS — NO CAPS 


\) el 


[1 Flange 12,7 sq. ih 
ale 1.1 

5.08 

Fig.2— 5x 20mm Fig. 4 — 5 x 20mm 


Fig. 1 — 3AG : Fig. 3 —3AG 


° $508 
013 


° ou 


PCB Layout 
Bottom View 


PANEL MOUNT FUSE HOLDERS — NO CAPS Fig. 8 — 5 x 20mm 


Fig. 5 — 3AG 


PC MOUNT FUSE HOLDERS 
Fig. 9-5 x 20mm 


FUSE CAPS 
Dimensions - mm Rated Current UL/CSA Digi-Key Price Each Wickmann 
Fig. Description A B ic Amps VDE (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Vertical 3AG (6.3 x 32mm) Holder 46.3 _- al 6.3 16 WK6229-ND* 1.50 1.39 1.04 81100000005 
2 Vertical (5 x 20mm) Holder 32.6 =_ = 6.3 16 WK6233-ND* 1.16 1.08 81 83100000005 
3 Horizontal 3AG (6.3 x 32mm) Holder 45.7 27.94 1.90 6.3 16 WK6228-ND* 1.95 1.81 1.36 81000000005 
4 Horizontal (5 x 20mm) Holder 32.0 12.7 1.80 6.3 16 WK6232-ND* 1.12 1.04 18 83000000005 
5 Panel Mount 3AG (6.3 x 32mm) Holder 45.7 _ = 10 16 WK6227-ND* 1.61 1.49 1.12 80000000005 
6 Panel Mount (5 x 20mm) Holder 32.0 =_ - 6.3 16 WK6231-ND* 1.29 1.19 90 82000000005 
7 3AG (6.3 x 32mm) Fuse Cap 33.8 9.20 WK6230-ND* 1.18 1.09 82 81600000005 
8 (5 x 20mm) Fuse Cap 20.6 9.20 WK6234-ND® 82 76 57 83500000005 
9 PC Mount (5 x 20mm) Holder — — — 6.3 =— WKO0011-ND 37 35 26 64900001009 
Digi-Key® Fuseholder Kit 
1 each of WK6233-ND and WK6234-ND combined in a single bag _— _— WK-KIT-ND 2.89 2.66 2.24 - 
¢ Fuse Cap and Holder are sold separate 
Gy . . . F _ ; 
VISHAY. Beyschlag MFU Series Thin Film Chip Fuses YM AW DigigoReel 
0402, 0603, 0805 and 1206 Sizes WAR — 
L Type H L Ww 
Md 
Appili ‘ations: . Information technology *Telecommunications «Industrial electronics * Audio/video “S MFU 0402 0.32 + 0.05 1.0+0.05 05+0.05 
electronics * Automotive electronics : : ae ’ re ea MFU 0603 | 0.45+0.1/-0.05 | 1.55+0.05 | 0.85+0.1 
Features: ¢ Advanced thin film technology * Very quick acting fuse characteristics * Outstanding stability of MFU 0805 0.45 + 0.1/-0.05 20404 1254015 
fusing characteristics * Precise repeatability of fusing characteristics »* Compatible with lead-free and lead SH MEU 1206 7 0 ee 5 ot 3 2. Otho 2 1 6 =o 45 
containing soldering processes ao eee! oa: 
Voltage | Amp Cut Tape Tape & Reelt| Voltage} Amp Cut Tape Tape & Reel#| 
Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing Vishay Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing Vishay 
Size | (V) (A) | Part No. 1 10 100) 1,000 _| Part No. Size | (V) (A) _| Part No. 1 10 100 1,000 ‘| Part No. 
5 MFU0402.50CT-ND 65 60 6 289.00 MFU0402FF00500E100 1 MFU08051.0OCT-ND AT A5 34 211.00 MFU0805FF01000P100 
63 | MFU0402.63CT-ND 65 60 A6 289.00 MFU0402FF00630E100 1.25 | MFU08051.25CT-ND AT A5 34 211.00 MFUO805FF01250P100 
75 | MFU0402.75CT-ND 65 60 46 289.00 MFU0402FF00750E100 1.5 MFU08051.50CT-ND AT A5 34 211.00 MFU0805FF01500P100 
8 MFU0402.80CT-ND 65 60 6 289.00 MFU0402FFO0800E100 1.6 MFU08051.60CT-ND AT A5 34 211.00 MFU0805FF01600P100 
o402 | 32 1 | MFU04021.00CT-ND 49 46 .34/  216.00 | MFUO402FFO1000E100 1.75 | MFU08051.75CT-ND 47° 45 ~—-«.34| «211.00 ‘| MFUO805FFO1750P100 
1.25 | MFU04021.25CT-ND AQ AB 34 216.00 MFU0402FF01250E100 0805 | 32 2 MFU08052.00CT-ND AT A5 34 211.00 MFU0805FFO2000P100 
1.5 | MFU04021.50CT-ND AQ AB 34 216.00 MFU0402FF01500E100 2.5 MFU08052.50CT-ND 7 AS 34 211.00 MFU0805FFO2500P 100 
1.6 | MFU04021.60CT-ND 49 46 ~=—.34| ~—-216.00 _| MFU0402FF01600E100 3 | MFU08053.00CT-ND 47-45-34] -211.00 | MFU0805FF03000P100 
1.75 | MFU04021.75CT-ND 49 46 34) 216.00 | MFU0402FFO1750E100 3.15 | MFU08053.15CT-ND AT AS 84) 211.00 | MFU0805FF03150P100 
2 MFU04022.00CT-ND A9 AG 34 216.00 | MFU0402FFO2000E100 3.5 | MFU08053.50CT-ND AT AS 34] 211.00 | MFU0805FF03500P100 
5 | MFU0603.50CT-ND 47.44.33] 211.00 | MFUO603FFO0500P100 4 | MFU08054.00CT-ND 47 AS 34) 211.00 | MFUOBOSFFO4000P 100 
63 | MFU0603.63CT-ND 47 44-33] —-208.00 ‘| MFUO603FFO0630P100 5 |MFUOBOSS.00CT-ND~, = 845945] 291.00 | MFUOBOSFFOS000P100 
.75 | MFU0603.75CT-ND AT A4 33 208.00 MFU0603FF00750P100 5 MFU1206.50CT-ND AT 72 54 344.00 MFU1206FFO0500P100 
8 MFU0603.80CT-ND 47 A4 33 208.00 MFU0603FF00800P100 63 MFU1206.63CT-ND 17 2 54 344.00 MFU1206FF00630P100 
1 MFU06031.00CT-ND 235 .33 25 156.00 MFU0603FF01000P100 76 MFU1206.75CT-ND 17 72 54 344.00 MFU1206FF00750P100 
1.25 | MFUO6031.25CT-ND 35 33 ~—«.25| + 156.00 | MFUO603FFO1250P100 : si aan aeain a o mh oan ee oorccet gout . 
1.5 | MFU06031.50CT-ND 235 .33 25 156.00 MFU0603FF01500P100 x : s 7 : 
0603 32 1.6 | MFU06031.60CT-ND 35 33 25 156.00 MFU0603FF01600P100 1.25 | MFU12061.25CT-ND 58 54 AL 257.00 MFU1206FF01250P100 
1.75 | MFU06031.75CT-ND 35 33 25 156.00 MFU0603FF01750P100 1.5 MFU12061.50CT-ND 58 54 AL 257.00 MFU1206FF01500P100 
2 MFU06032.00CT-ND 35 .33 25 156.00 MFU0603FF02000P100 1.6 MFU12061.60CT-ND 58 54 At 257.00 MFU1206FFO1600P100 
2.5 | MFU06032.50CT-ND 35 .33 25 156.00 MFU0603FF02500P100 1208-88 ne me Se eeetD oe o a ee we Senet a 
3 MFU06033.00CT-ND 35 33 25 156.00 MFU0603FF03000P100 - = : 
3.15 | MFU06033.15CT-ND 35 33 .25| 156.00 | MFUO603FF03150P100 2.5 | MFU12062.50CT-ND 58 54 A1/ 257.00 | MFU1206FF02500P100 
3.5 | MFU06033.50CT-ND 35 33 25) 156.00 | MFU0603FFO3500P100 3 | MFU12063.00CT-ND 58 5441) 257.00 | MFU1206FF03000P100 
4 | MFU06034.00CT-ND 35 33.~«~25| ~~ 156.00 | MFUOGO3EFO4000P100 3.15 | MFU12063.15CT-ND 58 54 41) -257.00 | MFU1206FF03150P100 
5 | MFUO6035.00CT-ND& 47 44 ~ 33/ 216.00 | MFUO6O3FFOS000P100 3.5 | MFU12063.50CT-ND 58 54-41) -257.00 | MFU1206FFO3500P100 
4 MFU12064.00CT-ND 58 54 AL 257.00 MFU1206FF04000P100 
10 MFU0805.50CT-ND 63 59 AS 281.00 MFU0805FFO0500P100 
osos | 32 | 63. | MFU0805.63CT-ND 63 59 = .45| 281.00 ‘| MFUO805FFO0630P100 5 | MEU12065,000T-ND 58 54 AT) 257.00 | MFUI206FFO5000P100 
75 | MFU0805.75CT-ND 63 59 45 281.00 MFU0805FF00750P100 6.3 MFU12066.30CT-ND*& 78 73 55 357.00 MFU1206FF06300P100 
8 MFU0805.80CT-ND 63 59 A5 281.00 MFU0805FFO0800P100 $ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. * NEW! 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
ig 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2019 


cooPen Ros 


Bussmann ® 


Polymer ESD Suppressors 
TR Series 


Fig. 1 - 0603 


Fig. 2 - (4)1206* 


Features: 

* Exceeds testing requirements outlined in IEC 61000-4-2 * Extremely low 
capacitance » Very low leakage current * Fast response time » Bi-directional 
+ Lead free solder termination 


Digi-Key Part No. 

Part Ratings and 283-2535-x-ND | 283-2536-x-ND 
Characteristics Units 0603 Pkg. Size | (4)1206 Pkg. Size 
Continuous Operating 

Voltage Vde 24 (Maximum) 12 (Typical) (1) 
Clamping Voltage (3) | V Typical | 35 (60 Maximum)| 35 (60 Maximum) 
Trigger Voltage (4) V Typical 125 150 (300 Maximum) 
ESD Threat Voltage 

Capability (5) kV Typical 8 8 
Capacitance 

(@ 1kHz— 1.8GHz) pF Typical 0.15 0.15 
Leakage Current 

(@ 12VDC) nA Typical <0. <0. 
Peak Current (3) ATypical | 30 (45 Maximum)| 30 (45 Maximum) 
Operating Temperature 

Range °C -56 ~ 105 -40 ~ 85 
ESD Pulse With— # Pulses 

stand (3) Typical (2) >500 >500 


Note (1): The product is 100% tested for 30Vdc operating voltage at 25°C. 
Continuous operation with higher than 12Vdc under extreme temperature 
and humidity may cause increasing leakage current and/or shifting device 
resistance. However, even under severe environmental test, characteristics of 
the device did not change up to 12Vdc operation. 

Note (2): Some shifting in characteristics may occur when tested over several 
hundred ESD pulses at very rapid rate of 1 pulse per second or faster. 

Note (3): Per IEC 61000-4-2, 30A @ 8kV, level 4, clamp measurement made 
30ns after initiation of pulse, all tests in contact discharge mode. 

Note (4): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse (TLP) 
method. 

Note (5): PolySurg devices are capable of withstanding up to a 15kV, 45A 
ESD pulse. Device ratings are given at 8kV per Note 2, unless otherwise 
specified. 


Cut Tape T&R 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Fig.| Part No. 1 10 _100| Part No. 5,000 
1 | 283-2535-1-ND 38 =.35 = .29| 283-2535-2-ND | 137.00/M 
2 | 283-2536-1-ND* 1.24 1.14 .96] 283-2536-2-ND*| 452.00/M 


* Four individual suppressors 


Polymer ESD Suppressors 


= 


MLP Series 
Features: B A 
¢ Ultra low capacitance - Ideal for high speed data Se, 
applications * Low profile design for board space XC 
savings * Low leakage current reduces power Ba 
consumption 
Dim. in mm 
Part No. Pkg. Size Dim. A Dim. B Dim. C 
283-2792-x 0402 1.07 0.53 0.33 
283-2791-x 0603 1.6 0.81 0.53 


Part Ratings and Characteristics 

30Vdc (Maximum) 
35V Typical 
300V Typical 


Rated Voltage 
Clamping Voltage (1) 
Trigger Voltage (2) 


Capacitance 0.05 pF Typical 
(@ 1MHz) (.15pF maximum) 
Attenuation Change (0-6GHz) -0.2dB Typical 
Leakage Current (@ 12VDC) <0.1 nA Typical 
Operating Temp. Range -55°C ~ 125°C 


ESD Pulse Withstand (1) 

ESD Capability 
1EC61000-4-2 Direct 
1EC61000-4-2 Air 


>1000 Pulses Typical 


8kV Typical 
15kV Typical 


Note (1): Per IEC61000-4-2, Level 4 waveform (8kV direct, 30A) 
measured 30ns after initiation of pulse 

Note (2): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse 
(TLP) method. 


SMD 0603 Chip™ Fuses 
0603FA-R Series, Fast Acting 
Construction: 

¢ Rugged ceramic and glass construction 
Soldering Method: 


* Wave Solder: 260°C, 10 second 
maximum Infrared Reflow: 260°C, 30 


second maximum 


Agency Information: 

© UL Recognition Card: JDYX2, E19180 *CSA Component Acceptance Card: 
053787 C 000, Class Number 1422 30 

Time Current Characteristics: 


% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 200% - 60 seconds maximum 
* Interrupting Rating: 50A (1.25 - 5 Current; 35A) 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage oc Part No. 1 10 100 5,000 
250mA 50 283-2552-1-ND 1.07 .98 83 | 389.00/M 
500mA 50 283-2554-1-ND 1.01 .94 79 | 370.00/M 
1A 32 283-2556-1-ND 1.01 .94 79 | 370.00/M 
1.5A 32 283-2558-1-ND 90 83 .70 | 329.00/M 
2A 32 283-2559-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
2.5A 32 283-2560-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
3A 32 283-2561-1-ND 90 83 .70 | 329.00/M 
3.5A 32 283-2562-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
4A 32 283-2563-1-ND 90 83 70] 329.00/M 
5A 32 283-2564-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip™ Fuses 
3216FF-R Series, Fast Acting 
Soldering Method: 


«Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum «Infrared Reflow: 260°C, 30 
seconds maximum 


Agency Information: 


* UL Recognition: JDYX2/E19180 * CSA 
Component Acceptance: 053787 C 000, Class Number 1422 30 


(1.60) 


Time Current Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum (250mA- 7A); 200% - 60 seconds 
maximum (1.25A- 3A); 250% - 5 seconds maximum (250mA- 3A); 350% - 1 
second maximum (4A - 7A) - 5 second maximum (15A -20A) Interrupting 
Rating: 50A 


Rated Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
erage | AC/DC | Part No. 10 100) 3,000 


250mA| 32/63 | 283-2537-1-ND s 88 74 | 347.00/M 
375mA| 32/63 | 283-2538-1-ND x 88 74 | 347.00/M 
500mA| 32/63 | 283-2539-1-ND s 88 74 | 347.00/M 
750mA | 32/63 | 283-2540-1-ND E 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2541-1-ND E 88 74 | 347.00/M 


32/63 | 283-2542-1-ND c 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2543-1-ND i 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2544-1-ND F 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2545-1-ND : 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2546-1-ND F 88 74 | 347.00/M 


32/32 | 283-2547-1-ND F 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2548-1-ND . 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2549-1-ND F 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2550-1-ND 4 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2551-1-ND R 88 74 | 347.00/M 


Package | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt 
Size Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 
0402 | 283-2792-1-ND 23° 2.07 17.40} 10,000 | 75.00/M 
0603 | 283-2791-1-ND 39 3.62 30.45 | 5,000 | 144.00/M 


15A | —/24 | 283-2793-1-ND 1.31 1.21 1.02 | 480.00/M 


20A | —/24 | 283-2794-1-ND 1.31. 1.21 1.02 | 480.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip™ Fuses 
3216TD-R Series, Time Delay 


Soldering Method: 

* Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum * Infrared Reflow: 260°C, 30 seconds 
maximum » Hand Solder: 350°C, 3 seconds 
maximum 

Agency Information: 

UL approval for USA and Canada (1A thru 7A); 
File E19180, Volume 13 

Electrical Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; (1.0) 
200% - 1 second minimum, 120 second 

maximum; 300% - 0.05 second minimum, 3 second maximum; 800% - 0.002 
second minimum, 0.05 second maximum 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage | AC/DC | PartNo. fl 10 100 2,500 
1A 63/63 | 283-2795-1-ND 1.29 1.19 1.01} 473.00/M 
1.5A 32/32 | 283-2796-1-ND 1.29 1.19 1.01} 473.00/M 
2A 32/32 | 283-2797-1-ND 1.29. 1.19 1.01} 473.00/M 
2.5A 32/32 | 283-2798-1-ND 1.29. 1.19 1.01} 473.00/M 
3A 32/32 | 283-2799-1-ND 1.291.149 1.01} 473.00/M 
4A 32/32 | 283-2800-1-ND 1.29. 1.19 1.01} 473.00/M 
5A 32/32 | 283-2801-1-ND 1.29. 1.19 1.01} 473.00/M 
6.3A 32/32 | 283-2802-1-ND 1.29. 1.19 1.01} 473.00/M 
7A 32/32 | 283-2803-1-ND 1.29 1.19 1.01} 473.00/M 
10A 32/32 | 283-2804-1-ND 1.94 1.79 1.51} 710.00/M 
12A 32/32 | 283-2805-1-ND 1.94 1.79 1.51} 710.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Telecom Circuit Protectors 
TCP™ Series 


.055 
on 204 


409 (4.40) ae 


(2.77) % 
cs 


405 


Ne 
(10.29) *~>s.199 
(2.77 ) 


496 (12.6) 


Features: * Allows compliance with telecom regulatory standards including 
Bellcore GR 1089 UL 1950/60950 and FCC part 68. Application circuit testing 
is recommended. ¢ Eliminates the need for a current limiting resistor. 
Soldering Method: * Wave Immersion: 260°C, 3 seconds maximum « Infrared: 
240°C, 30 seconds maximum 

Agency Information: * UL Recognition Card: JDYX2/E19180 * CSA Component 
Certification Record and Class No.: 053787C000, 1422 30 

Lightning Surge Specifications: * TCP 500mA Tested: FCC 47 Part 68; 
Metallic Type A and Longitudinal Type B * TCP 1.25A Tested: FCC 47 Part 68; 
Metallic Type B and Longitudinal Type A, and Bellcore GR-1089-CORE; First 
Level Lightning 


Part Cut Tape T&Rt 
Amp | Voltage | Mark- | Digi-Key Price Each Pricing 
Rate | Rating | ing | Part No. il 10 100) 2,500 


1.27 1.07 | 503.00/M 
1.27 1.07 | 503.00/M 


0.5 | 250VAC | FR 
1.25 | 250VAC | JR 


283-2533-1-ND 1.38 
283-2534-1-ND 1.38 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


102, 
(2.59) 


"240 = 
(6.10) 102 
(2.59) 


Features: * Environmentally rugged, complies with the EIA-IS-722 Standard 
© Solder Immersion Compatible * Wire-in-air design 

Soldering Method: * Wave Solder: 260°C, 10 seconds maximum (MIL- 
STD-202, Method 210) * Infrared Reflow: 260°C, 30 second maximum 
Agency Information: * UL Listed Guide and File Numbers (250mA-12A): 
JDYX & E195337 *UL Recognized Guide and File Numbers (15A): JDYX2 & 
E195337 »* CSA Component Acceptance: 053787 C 000 & Class No: 1422 30 
Electrical Characteristics: % of Amp Rating: 100% — 4 hours minimum, 
200% — 5 seconds maximum Voltage Rating: 125Vac (250mA — 12A), 125Vde 
(250mA — 7A), 86Vdc (250mA — 15A) 


Cut Tape T&R 
Amp- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
erage | Part No. 1 10 100} Part No. 5,000 
250mA | 283-2521-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2521-2-ND 384.00/M 
500mA | 283-2522-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2522-2-ND 384.00/M 
1A | 283-2524-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2524-2-ND 384.00/M 
2A | 283-2525-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2525-2-ND 384.00/M 
3A | 283-2526-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2526-2-ND 384.00/M 
4A | 283-2527-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2527-2-ND 384.00/M 
5A | 283-2528-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2528-2-ND 384.00/M 
7A | 283-2529-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2529-2-ND 384.00/M 
10A | 283-2530-1-ND 1.05 97 .82 | 283-2530-2-ND 384.00/M 
12A | 283-2531-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2531-2-ND 384.00/M 
15A | 283-2532-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2532-2-ND 384.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bussmann 


PC-TRON® Subminiature Fuses 


Characteristics: * Offers short-circuit 350 
performance which until now could only be (8.89) 

found in much larger size glass tube fuses. At 345 Sf, 
250Vac, the 1/2 to 3 amp PC-Tron can safely (8.76) 

interrupt 50 amperes; at 125Vac the 1/2 to 5 ‘ 

amp versions can interrupt 10,000 amperes. ie bea hort 20 
This makes the PC-Tron subminiature fuse ~ : (6.08) 
ideal for line-side protection of power supplies. \ ye 
Time Current: * Carry 100% of rating 

for 4 hours minimum; open at 200% of rating in 10 seconds maximum 
Construction Material: * Body: High temperature plastic » Leads: Tin plated 
copper Agency Approvals: * UL Recognized and CSA Certified 


Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating AC/DC Part No. 1 10 100 
PCB-R Series - Full Lead Length — RoHS Compliant 
1/2A 283-2757-ND 2.24 2.14 1.56 

1A 283-2756-ND 2.24 2.14 1.56 
1-1/2A 250/450 283-2758-ND 2.24 2.14 1.56 
2A 283-2759-ND 2.24 2.14 1.56 
2-1/2 283-2760-ND 2.24 2.14 1.56 
3A 250/350 283-2761-ND 2.24 2.14 1.56 
PCC-R Series - Short Lead Length — RoHS Compliant 
1/2A 283-2764-ND 2.24 2.14 1.56 
3/4A 283-2769-ND 3.12 2.98 2.16 
1A 250/450 283-2763-ND 2.24 2.14 1.56 
1-1/2A 283-2765-ND 2.24 2.14 1.56 
2A 283-2766-ND 2.24 2.14 1.56 
3A 250/350 283-2768-ND 2.24 2.14 1.56 
PCE-R Series - Short Lead Length — RoHS Compliant 
5A 125/250 283-2770-ND 2.24 2.414 1.56 
Full Lead Length 
1A 250/450 283-2113-ND 2.76 2.55 1.92 


Time-Delay Radial Fuses — 
SR-5 Series IEC 60127-3 

Description: * Place directly into PCB or & B 

plug into BK/PCS holder (283-2356-ND) a» G © W 
Characteristics: « Rated Current value 400mA ~ 5A carry 200% for 2 minutes 
maximum; 275% for 400 milliseconds minimum and 10 seconds maximum; 
400% for 150 milliseconds minimum, 3 seconds maximum; 1000% for 20 
milliseconds minimum and 150 milliseconds maximum Agency Information: 


*UL Recognition: E146895 CSA: LR98127 *VDE: 122052 »*SEMKO: 
9914133 » MITI: 32-1966 


@ .330 
(8.4) 
708 y ¥ 300 
(18.0), TOF ( 200 
208 a op al) 
(12.70) 
Rated 
Amp- | Current | Voltage Digi-Key Price Each 
erage | Rating | (AC/DC) Part No. 1 10 100 
SR-5 Series - Bulk Pack 

500mA 35A 283-2578-ND 1.27 1.21 88 
630mA 35A 283-2579-ND 1.27 1.21 88 
800mA | 250V 35A 283-2580-ND 1.27 1.21 88 

1A 35A 283-2581-ND 1.27 1.21 88 
1.25A 35A 283-2582-ND 1.27. 1.21.88 

1.6A 35A 283-2583-ND 1.27 1.2188 

2A 35A 283-2584-ND 1.27 1.21.88 
2.5A 250V 35A 283-2585-ND 1.27 1.21 88 
3.15A 35A 283-2586-ND 1.27 1.21 88 

4A 40A 283-2587-ND 1.27 1.21 88 

5A 50A 283-2588-ND 1.27 1.21 88 


Fast-Acting and Time-Delay Glass 
Fuses — C518 Series .205” x .591” 
(5 x 15mm) 


Construction Material: * Endcaps: Silver- 
plated brass » Leads: Tin-plated copper 
¢ Tube: Glass Agency Approvals: UL Listed 
(125mA-4A), CSA Component Acceptance 
(125mA-4A) 


1.5 (38.1) 
598 (15.2) 


> 217 (5.5) 
Ke 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses 


Amp 135% 110% 200% 

Rating Maximum Minimum Minimum — Maximum 
125mA - 7A 1 hour 4 hour = 2 seconds 
Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 5 100 250 

C518 Series (Axial) Fast-Acting 
750mA 250 283-2364-ND 1.61 117 (1.04 
Radial 


PCB Mount Fuseholder 


For use with PC-Tron® SR5, SS5 


Digi-Key Price Each 
Part No. fl 10 100 
283-2356-ND 84 80 58 


MCRW Microtron® Fuses 


Characteristics: * Fast-Acting » Current-Limiting 


Time Current Characteristics: Rated current 
values 0-10 amps carry 100% of rating for 4 ; 
hours minimum; open at 200% of rating in5 r 
seconds maximum. 


Construction Material: Body: High temperature 
thermoplastic, flammability rating UL 94V 


ABC Fast-Acting and MDA 


Time-Delay Ceramic Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) 


Time Current Characteristics: 

Rated current values 0-30 amps carry 110% of 
rating for 4 hours minimum; open at 135% of rating 

in 60 minutes maximum or 200% of rating in 120 ee 
seconds maximum 

Construction Material: * Ceramic » Endcaps: 


; Hanne : 12” ; 25 
* Element: Wire-in-air design * Leads: Tin-plated (3.05) Niche pate base AROSE nate (6.35) 
64 025”) diamete gency Approvals: « ast-Acting: iste 
copper, .64mm (.025") diameter (1/2-15A), UL Recognized (20A), and CSA Certification (1/2-15A) 
Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), * MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified (1/2-15A) 
CSA Component Acceptance (1/16-10A) 
Current Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each Rating (AC) Part No. 1 10 100 
Rating (AC) Part No. 5 100 250 ABC-R Fast-Acting 
1/8mA 283-2069-ND 1.01 74 65 1/2A 250 283-2606-ND 2.06 1.97 1.43 
1/4mA 283-2070-ND 1.01 74 65 My oa Se een ian s os 
1/2A 125/125 283-2072-ND 97 70 62 3A 250 283-2612-ND 90 86 63 
3/48 283-2073-ND 1.01 74 65 4A 250 —‘|283-2615-ND ‘90 ‘86 63 
1A 283-2074-ND 1.01 74 65 5A 250 283-2616-ND 78 66 54 
1-1/2A 283-2075-ND 1.01 74 65 oe po peer es i i 
2A aise _ ca 10A 250 —‘|283-2607-ND 8608280 
3A 125/125 | 283-2078-ND 1.01 74 65 424 250 ‘|283-2608-ND 86 30 ‘60 
4A 283-2080-ND 1.01 74 65 5A 250 283-2609-ND 86 82 60 
5A 283-2081-ND 1.01 14 65 20A 250 283-261 1-ND 1.24 1.05 86 
25A 125 283-2867-ND 1.42 1.36 99 
. 125/125 Repeat 7 - 30A 125 |283-2614-ND 142 132 99 
- - - MDA-R Time-Delay 
1/2A 250 283-2721-ND 1.47 1.24 1.02 
5 1A 250 283-2720-ND 1.47 1.36 1.02 
AGC Fast-Acting and 2A 250 283-2725-ND 147 136 = 1.02 
‘ 3A 250 283-2727-ND 1.47 1.36 1.02 
MDL Time-Delay 4A 250 |283-2729-ND 1471.36 1.02 
5A 250 283-2730-ND 1.47 1.36 1.02 
Glass Fuses 6A 250 | 283-2731-ND 147 1361.02 
1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) 8A 250 ‘| 283-2732-ND 147-136 1.02 
10A 250 283-2722-ND 1.47 1.36 1.02 
Time Current Characteristics: Rated current values 0-30 amps carry 110% of 412A 250 283-2723-ND 1.47 1.36 1.02 
rating for 4 hours minimum; open at 135% of rating in 60 minutes maximum 15A 250 283-2724-ND 1.47 1.36 1.02 
or 200% of rating in 120 seconds maximum 20A 250 283-2726-ND 1.69 1.56 117 
30A 250 283-2728-ND 1.47 1.36 1.02 
Construction Material: * Tube: Glass * Endcaps: Nickel-plated brass 
Agency Approvals: AGC Fast-Acting: UL Recognized (15-30A), UL Listed me 
(1/4-10A) and CSA Component Acceptance (1/4-30A) ATM Mini 
MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized (9-30A), and CSA Blade-Type 


Component Acceptance (1/4-8A) 


Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 1 10 


AGC-R Fast-Acting — RoHS Compliant 


Automotive Fuses 


Rated Voltage: * 32 Vdc Interrupting Rating: 
°1,000A Characteristics: * Fast-Acting 


1/4A 250 283-2621-ND 
3/10A 283-2630-ND 
1/2A 283-2620-ND 
3/4 283-2631-ND 
1A 283-2619-ND 
1-1/4A 283-2624-ND 
283-2623-ND 
283-2626-ND 
283-2628-ND 
283-2629-ND 


283-2634-ND 
283-2635-ND 
283-2636-ND 
283-2637-ND 
283-2638-ND 


283-2622-ND 
283-2625-ND 
283-2627-ND 
283-2868-ND 
283-2633-ND 


MDL-R Time-Delay — RoHS Compliant 


250 283-2735-ND 
283-2748-ND 
283-2734-ND 
283-2747-ND 
283-2733-ND 
283-2738-ND 
283-2737-ND 
283-2741-ND 
283-2743-ND 
283-2745-ND 
283-2750-ND 
283-2751-ND 
283-2752-ND 
283-2753-ND 
283-2754-ND 


283-2755-ND 

283-2736-ND 

283-2739-ND i 5 
283-2740-ND 1.21 
20A 283-2742-ND 1.21 


Current | Rated Voltage 
Rating (AC) 


Digi-Key Price Each 

Part No. 100 
AGC Fast-Acting 

283-2031-ND i 48 2 
MDL Time-Delay 
3/8A 283-2169-ND i i 1.11 


30A 32 


Current | Color | Digi-Key 

Rating | Code | Part No. a 100 250 
2A Gray | 283-2323-ND 95 69 61 
4A Pink | 283-2325-ND 95 69 61 
7.5A | Brown | 283-2327-ND 95 69 61 
10A Red | 283-2328-ND 95 69 61 
20A_ | Yellow | 283-2330-ND 95 69 61 
30A__| Green | 283-2332-ND 95 69 61 

ATC® Blade-Type 


Automotive Fuses 


Rated Voltage: * 32 Vdc Characteristics: 
¢ Fast-Acting Agency Approvals: * UL 
Recognized (3-40A) 


Current | Color Digi-Key Price Each 

Rating Code Part No. 5 100 250 
3A Violet 283-2314-ND 10 51 45 
4A Pink 283-2315-ND 70 51 45 
5A Tan 283-2316-ND 70 51 45 

7-1/2A | Brown 283-2317-ND 70 51 45 
10A Red 283-2318-ND 70 51 45 
15A Blue 283-2319-ND 70 51 45 
20A Yellow | 283-2320-ND 70 51 45 
25A Clear 283-2321-ND 70 51 45 
30A Green 283-2322-ND 70 51 45 
40A Orange | 283-2833-ND 81 52 42 


ATC® Blade-Type Holders 


Rated Current: 3-20 Amps 
Rated Voltage: * 32Vdc, 16AWG wire 4” (101.60mm) length 


1.0625 
(26.99) approx. 


Leads: 4.0 (101.60) 


Bussmann #HHC Bussmann #1A5600 


Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 
1 | In-Line for ATC 283-2357-ND 3.97 3.79 2.75 
9 Fuse Clip ATC 
Brass with Tin Plate | 283-2604-ND 62 60 43 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


Metric Ferrule Fuses — IEC Standard .205” x .787” (5 x 20mm) 


IEC 60127-2 
< z - Amp 150% 210% 275% 400% 1000% 
Construction Material: * Tube: Ceramic, S501-R (GDA Series); Rating Minimum | Maximum | Minimum-Maximum —Minimum—Maximum | Minimum—Maximum 
Glass, S500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series) * End S501-R (GDA Series) 
Caps: Nickel or silver-plated brass 100mA ~ 3.15A] 60min. 30min. 10ms. ~ 2sec. 3ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
Agency Approvals: S501-R (GDA Series): VDE (4 & 6.3A), 4A ~ 6.3A 60min. 30min. 10ms. ~ 3sec. 7 3ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
Semko (400mA ~ 6.3A), IMQ (2 ~ 6.3A) and UL Recognized $500-R (GDB Series) 
(400mA ~ 6.3A) 100mA 60min. 30min. 10ms. ~ 500ms. 3ms. ~ 100ms. 20ms. (Max.) 
i . 2 125mA ~ 6.3A 60min. 30min. 50ms. ~ 2sec. 10ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
$500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series): 8A ~ 10A 60min. 30min. = = 40ms. (Max.) 
BSI (100mA ~ 6.3A), VDE (100mA ~ 6.3A), Semko S506-R (GDC Series) 
(100mA ~ 400mA, 800mA ~ 6.3A), IMQ (100mA ~ 6.3A) and 100mA 60min. 2min. 200ms. ~ 10sec. 40ms. ~ 3sec. 10ms. ~ 300ms. 
UL Recognized (100mA ~ 6.3A) 125mA ~ 6.3A 60min. 2min. 600ms. ~ 10sec. 150ms. ~ 3sec. 20ms. ~ 300ms. 
Rated Rated Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each Current | Voltage | Digi-Key Price Each Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) | Part No. 1 10 100 Rating | (AC) | Part No. 1 10 100 Rating | (AC) | PartNo. 1 10 100 
$501-R (GDA Series)t - Fast-Acting, High Breaking 1.25A 250 283-2672-ND 27 26 9 800mA 250 283-2708-ND 84 80 59 
TOOmA | 250 | 283 an = 33 146 ~~ +106 cn | 260. | 288-2664-ND or ae) Ls 250 eee - Be 8 
160mA 250 283-2660-ND 1.53 1.46 1.06 2.5A 250 283-2679-ND 27 26 19 125A a GEAR f 18 - 
500mA | 250 | 283-2667-ND 12712288 3.154 | 250 | 283-2682-ND 27 2619 bie a promt o : 
| 8 SE 1B S| Pee eee es a 
i . : a 5A 250 283-2686-ND 27 26 19 2.5A 250 283-2697-ND 84 78 59 
ha oe pus ebee ND rau ie ah 6.3A 250 | 283-2687-ND 27 26 19 3.15A | 250 | 283-2700-ND 84 78 59 
e Z a a ! 8A0 250 283-2690-ND 99 95 69 4A 950 983-2703-ND 84 78 59 
SS pep iereeccinn 15 er 10AQ_| 250 _| 283-2675-ND 89 5 69 5A 250 | 283-2705-ND 84 80 59 
8.3A zo) AEE) 12? lee “88 $506-R (GDC Series)} - Time-Delay, Low Breakin: 
'S500-R (GDB Series)§ - Fast-Acting, Low Breaking ‘ Ashe Gamoliant ig 6.3A 250 _| 283-2706-ND 84 80 59 
RoHS Compliant 2 eed Ste 
SATs 100mA 250 | 283-2693-ND 1.16 1.08 81 + S501 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
100mA 250 283-2674-ND 1.54 1.47 1.07 425mA 250 283-2694-ND 116 108 81 
125mA 250 283-2676-ND 1.54 1.47 1.07 m a fh : : : product. 
460mA 250 283-2677-ND ‘87 84 ‘61 125mA 250 283-2694-ND 1.16 1.08 81 : woe ; ; ee ee 
250mA 250 283-2680-ND 87 ‘84 ‘61 160mA 250 283-2695-ND 1.16 111 81 § S500 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
315mA | 250 | 283-2683-ND 87 84 61 250mA | 250 | 283-2698-ND 1.16 1.08 al product. 
500mA 250 283-2685-ND 27 26 19 315mA 250 283-2701-ND 1.16 1.08 81 $506 isa E designation. GDA is a North America designation, identical 
Pana sep Beaeesatnn oy ioe a 400mA oso Neeternoni 146 tit a4 ¢ is a European designation. is a North America designation, identical 
800mA | 250 | 283-2689-ND 27 26 49 500mA | 250 | 283-2704-ND 84 80 59 product. 
1A 250 | 283-2678-ND 27 26 19 630mA 250 | 283-2707-ND 84 80 59 IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings above 6.3 amps. 


Metric Ferrule Fuses — UL Standard .205” x .787” (5 x 20mm) 


Features: Glass tube, nickel-plated brass endcap construction Agency Information: 
File E19180; UL Recognized Card: (7A ~ 15A), Guild JDYX2, File E19180; CSA Certified: (63mA ~ 6A), Class 1422-01, File 


UL Listed, (63mA ~ 6A), Guide JDYX, 


Current |Rated Voltage} Digi-Key Price Each Current |Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) | Part No. 1 10 100 Rating (AC) Part No. 1 10 100 
(GMA Series) - Fast-Acting, Low Breaking 2.5A 250 283-2838-ND 35 33 25 
250mA 250 283-2839-ND Wi) 13 55 3A 250 283-2841 -ND 35 33 25 
500mA 250 283-2844-ND 43 40 .30 3.15A 125 283-2842-ND 35 33 25 
750mA 250 283-2869-ND 3 AL 30 4A 125 283-2843-ND 35 33 25 
1A 250 283-2837-ND 35 34 25 5A 125 283-2845-ND 35 33 25 
1.5A 250 283-2834-ND 35 34 25 10A 125 283-2835-ND 35 34 25 
2A 250 283-2840-ND 35 33 25 15A 125 283-2836-ND 35 34 25 


Multi-Meter Fast-Acting Ferrule Fuses 
44/100 and 11 Amps 


Specifications: Designed for multi-meters only. Intended to carry 100% of rated current 
indefinitely. Not intended for branch circuit protection. Construction Material: Melamine 
Tube and Nickel Plated Brass Endcaps Voltage Rating: 1000 Volts AC/DC Interrupting 
Rating: DMM-B-44/100 - 10,000A, 1000Vac, unity power factor and 10,000A, 1000Vdc with 
time constant of 2.2ms; minimum interrupt 400% of rated current at rated voltage; DMM-B-11A - 20,000A, 1000Vac, 


Terminals: Tin plated Beryllium Copper 
Agency Approvals: UL Recognized 


power factor <2; 20,000A, 1000Vdc, time constant >10ms Agency Approvals: UL Recognized 1000VDC, File E19180 


GMT Indicating Fuses 


Rated Voltage: 125Vac, 60Vdc Characteristics: Fast-Acting Time Current 
Characteristics: Rated current values 1/4 ~ 15 amps carry 100% of rating 
for 10 minutes minimum; open at 150% of rating in 5 minutes maximum 
Construction Material: * Body: Thermoplastic, UL 94VO flammability rating 


® 


£65063; Designed to UL/CSA 248-14 Electrical Characteristics: Rated Current: 63mA ~ 10A Percentage of Amp Rating: 
100% - None, 135% for 60 minutes maximum, 200% for 2 minutes maximum 


RoHS 


Current Color Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann Rating Code Part No. 1 10 100 
Dimension A Part No. 1 10 100 Part No. : 
1.375" (20.031) 1/4A Violet 283-2051-ND 2.87 2.65 1.99 
349mm (20.79) 283-2495-ND 34.35 32.77 23.79 | DMM-B-44/100 4/2A Red 283-2053-ND 287 265 1.99 
1.50” (+0.031) ‘ ' AL 3/4A Brown 283-2055-ND 2.87 2.74 1.99 
38.1mm (20.79) PPE EAN ane a0 26818: ||| ‘DMMB Ete 1A Gray 283-2056-ND 2.87 2.65 1.99 
1-1/2A White/Yellow 283-2058-ND 2.20 2.04 1.53 
2A Orange 283-2059-ND 2.87 2.65 1.99 
HBH 1 and HBH M Fuseholders ee) 3A Blue 283-2060-ND 2.87 274 1.99 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) J 4A White/Brown 283-2062-ND 2.87 274 1.99 
and .205” x .787” (5 x 20mm) Fuses 5A Green 283-2063-ND 2.87 2.74 1.99 
Horizontal PCB Mount hous 7-1/2A Black/White 283-2064-ND 2.87 2.74 1.99 
Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A @ 250V P 7 5 
Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified aes Red/White Aiea aad _ 1.99 
15A Red/Blue 283-2067-ND 2.87 2.65 1.99 
a Digi-Key Price Each | Cooper Bussmann Clear Fuse cover for GMT Series .......... 283-2846-ND 85 81 59 
Description Part No. 1 10 Part No. 
For 1/4 x 1-1/4 (6.35 x 31.75) Fuses 283-2709-ND 3.54 3.38 | HBH-I-R 
For .205 x .787 (5 x 20) Fuses 283-2710-ND 4.62 4.41 | HBH-M-R 


Fuseholders for GMT 


13/32” x 1-1/2” 


KTK Fast Acting Fuses 


Rated Voltage: 600VAC 


Agency Approval: UL listed, STD. 248-14; CSA Certified: 


€22.2 No. 248.14 


60 Construction Material: Melanine tube with nickel-plated 
Type Indicating Fuse ® ; = ge nick (10.32 x 38.1 mm) bronze endcaps 
PC Mount Electrical Rating: 15A (60Vdc) (25.40) | Current Digi-Key Price Each 
Construction Material: * Body: Thermoplastic, UL94VO a Rating Part No. 1 10 100 
flammability rating * Terminals: Tin-plated bifurcated copper 5A 283-2463-ND 30.39 28.99 21.04 
Agency Approval: UL Recognized 10A 283-2466-ND 30.39 28.99 21.04 
Digi-Key PrceEach 15A 283-2467-ND 30.39 28.99 21.04 

Description Part No. 1 10 100 20A 283-2468-ND 30.49 29.08 2141 

No Flange - HLS 283-2358-ND 3.25 3.10 2.25 25A 283-2469-ND 30.49 29.08 21.411 

With Flange - HLT 283-2359-ND 2.95 2.82 2.05 30A 283-2470-ND 30.49 29.08 21.11 


2022 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


coer HTB Panel Mount Fuseholders stil ia ee 
° For 1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) AS i ” 
Bussmann and .205” x .787” (5 x 20mm) Fuses re te ae 


(6.35 x 22.23 to 31.75mm) Fuses 


Construction Material: 


¢ Terminals: Tin-plated brass * Molded Components: Thermoplastic; UL Component Recognized; Common Mounting Hole Specifications: 
94V/0; mounting nut, spacer-black polycarbonate HTB 2, 3, 4, &5 HTB 8 a *Three springs furnished with 
: —t fuseholder afford acceptance of 1/4” 

te znvees ifi 506 (12:85) #008 (1285) 0.56 6.35mm) fuses of afferent lengths 
UL Recognized * CSA Approved * VDE and SEMKO Certified 5 x 20mm only (14.3) (6. ) 9 

. + Wire leads are staked and soldered 
Di | Data: 

pada ads [J —~ - i to the contacts of the fuseholder 


«Length (Knob Type) — 1.69” (42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver Slotted) 1.75” 461 (11.71) .473 (12.01) 0.50 (12.7) 


(44.5mm) Note: Plus In-Line Terminal Leads are 8” (20.3mm) long 


+ Wire size - #14 


Panel FTI 5 
Volts | Digi-Ki Price Each Mtg. 
Term. Current Accepts Thickness Digi-Key Price Each Amps aoe Pet ine 1 net a 100 ae No. 
Fig. Opt. Rating Fuse Inch (mm) Part No. 4 10 15 32 | 283-2343-ND 351. 335 243 | HRK 
ofan | oom 
1| pd | 20a | *6 30. | 283-2852-ND 384 3.54 rare Ee een HKP Panel Mount 
(7.62) Fuseholder For 1/4” x 1-1/4” 
A | 458 | 5x20mm 283-2712-ND 335 3.09 ig. ; Fig. 4 : (6.35 x 31.75mm) Fuses 
. - Po on | el jicatinges 
B | 415A 283-2714-ND 3483.21 ; (10.41) Specifications: 0.463 VI 0.78 
A | 150 |1/4"x1-1/4"| 125 | 283-2715-ND 367 3.39 Se 02} Oh ish 
3 x1 ; -2715- ; ; thickness 5/16” (7.9mm) P. er? 
D 20A 3AG (3.18) 283-2717-ND 3.93 3.63 : * Temperature rating of "NZ 
c 20A 983-2718-ND 351 2.97 -3: Low Profile HTB-5: High Profile 150°C »* Thermoplastic < 2.64 Max. 
Hex Nut Rear Hex Nut meets UL94 HB (67.05 Max.) 
re 4 ‘When Fuse 
5x 20mm 283-2713-ND 3.35 3.09 Fig. 5 la Agency Approvals: * UL 0.69. w Inserted) 
A | 150 |4/4” x 1-1/4” Recognized » CSA (17.58) 
3AG 283-2871-ND 7.02 6.70 0.47 1.125 (28.6) 1-1-9 (40.08) 
aaa (11.9) z 5: Current] Voltage] Digi-Key Price Each Mfg. 
”x 1-1/4” ene Py Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
a | BE) IR vane 30 eee woe, 4600 15A | gq | 283-2849-ND* 4.97 4.75 3.45] BK/HKP-HH-R 
(7.62) 30A 283-2850-ND 4.00 3.82 2.77] BK/HKP-R 
D 16A 5x 20mm 283-2854-ND 3.84 3.54 HTB-8: Low Profile HTB-9: Low Profile * Solder Eyelet Termination 
Snap-in Snap-In 
"y 4-1/4" 77 ” . 
p> | 20a |"4 ne 283-2853-ND 384 3.54 TERMINAL OPTIONS HHB “Snap-Lock” In-Line 
444” 5 4 1/4” (6.35mm) Quick-Connect 
at al aga (Max pore 314-290 | (96 ra Témm) Quick-Connect_| V4” ( } For 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 
3AG 
B D (6.35 x 22.23 to 31.75mm) Fuses 
1/4” x 1-1/4" 125 aa Saisie 
5 B 15A 3AG 3.18 283-2855-ND 3.84 3.54 @ Specifications: 
(3.18) 33 (8.38) 34 a a 11.43) 47 (11.94) . iecePls fisito A awe copper wire 
* High visibility yellow color « 
6 | B | 15A | 5x20mm 283-2856-ND 384 354] LRightAngie | In-Line Fin Angle me flammability rating 94V2 
Material: Body: Nylon » Crimp: 


Copper, Tin-Plated 


Fuse Length|“L” with Fuse Installed 
7/8” 2.100” Maximum 
A” 2.250” Maximum 
1-1/4" 2.420” Maximum 
Current |Voltage | Digi-Key Price Each Mfg. 
Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
30A 32 |283-2848-ND 1.88 1.79 1.30 | BK/HHB-R 


HFB Water Resistant In-Line 
Fuseholder 

For 1/4 x 1-1/4” 

(6.35 x 31.75mm) Fuses 


Accepts Cooper . P 
Fuse End Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann Construction Material: 
Fig. | Diameter | Stop Type Materialt Finish Part No. 1 10 100 | PartNo. «Body: Thermoplastic rubber 
1 5mm Yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2603-ND 25 24 18 | 1A5018-10-R (orange) aaa , 
4/4"3AG | Yes | Straight | Beryllium Copper | Bright Tin | 283-2826-ND 67 64 47 | BK/1A1907-03-R eee Tin plating 
1/4” 3AG | Yes Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2601-ND 18 A7 13 | 1A1907-06-R 
5mm Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2865-ND 69 66 48 | BK/1A3399-01 Volts | Digi-Key Prceleach Mig. 
2 5mm Yes Straight Beryllium Copper Bright Tin 283-2827-ND 66 63 46 | BK/1A3399-04-R Amps | AC | Part No. 1 10 100 | Part No. 
5mm Yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2828-ND 26 24 .18 | BK/1A3399-10-R 30 32 283-2355-ND 20.41. 1947 14.13 | HFB-10 
13/32" Yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2829-ND 69 66 48 | BK/1A3400-09-R 
13/32" Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2830-ND 72 70 51 BK/1A3400-10 
5mm | Yes | Straight* Cartridge Brass Bright Tin 283-2832-ND A 39 .29 | BK/1A5601 HFA Water Resistant In-Line 
1/4" 3AG | Yes | Angled-In | Beryllium Copper | Bright Tin 283-2825-ND 66 63 AB | BK/1A1119-03-R Fuseholder 
2] ieee || swe | scmecone | soe Saran || or 14x 1-10" us 
es ngled-In artridge Brass right Tin -2598- : : ; -10- 
1/4” 3AG | Yes | Angled-Out Beryllium Copper Bright Tin 283-2831-ND AT A5 .33 | BK/1A4534-01-R (6.35 x 31 -75mm) Fuses 
r 1/4” 3AG | No | Angled-In Cartridge Brass Bright Tin 283-2599-ND 36 35 26 | 1A1120-09-R Specifications: 
1/4"3AG | No | — Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2602-ND 25 24 18 | 143398-07-R + Accepts #16 to #12 AWG 
6 smm | Yes | Angled-in | Cartridge Brass | BrightTin | 283-2866-ND 49 48 35 | BK/1A5602 ‘ating ad ste ich 
* Locking Mounting Leads temperature, flame retardant, 
phenolic meets UL94 HB 
Gane End Lead Clip Digi-Key Price Each pees TCH Coonan. (15.26) (11.10) 
Fig. | Diameter | Stop Type Materialt Finish Part No. 10 100 250 | PartNo. . , 
2 1/4” 3AG | Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND 66 50 A4 1A1907-05 Current |Voltage| Digi-Key Price Each Mfg. 
5 | 1/4"34G | No None Spring Bronze Bright Tin | 283+2337-ND 30 23 20 | 5681-15 Rating | Rating | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
t+ Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). 20A 250 | 283-2847-ND_ 22.10 21.08 15.30 | BK/HFA-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2023 


Type SMP, SMT 
Power Cross 
Protection Fuse 


bel 


COMPONENTS Fon « 


W Ce 


CONNECTED 
PLANET (/ 
SMP Fuses guard protected circuitry against sustained overload or 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 
by accidental contact between utility cables and phone lines (power 
line cross). 


Specifications: 

* Voltage Rating: 600V 

¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 

¢ Construction Material: Ceramic Body/Tin plated Brass Caps, Lead 
Free Solder 

¢ Packaging: 13 inch diameter reel, 16mm wide tape, 8mm pitch, per 
EIA standard 481 


Electrical Characteristics 
Blow Time 
Test Current Minimum Maximum 
100% / 110% (2A) 4hrs N/A 
200% 3 sec/N/A (2A) 60 sec 
500% 100 msec 1.5 sec 
1000% 30 msec 300 msec 
Cut Tape Tape & Reel* 

Amp | Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
500mA | 507-1038-1-ND 1.69 1.50 1.07) 500.00/M | SMP 500 

1.25A | 507-1039-1-ND 1.69 1.50 1.07} 500.00/M | SMP 1.25 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type SSQ, 6125 (2410) 
Size Square Ceramic SMT 


Fast Acting Fuse WE GCE 
100, 
(2.54) ~ 
r 412 .08 
Ia.) | 2.0) 
i 125 
(3.18) 


Specifications: 

° Voltage Rating: 125V 

° Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 

© Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass Caps 
¢ Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm pitch, per 
EIA standard 481 

Electrical Characteristics: 


¢ Test Current 100%, Blow Time 4 Hrs Min; Test Current 200% Blow 
Time 5 seconds Maximum 


Cut Tape T&R* 

Amp Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
250mA | 507-1041-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ 250 
500mA | 507-1043-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ 500 
750mA | 507-1044-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ 750 

1A 507-1045-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ1 

1.25A | 507-1046-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ 1.25 

1.5A | 507-1047-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ1.5 

2A 507-1048-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ2 
2.5A | 507-1049-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ2.5 
3A 507-1050-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ3 
3.5A | 507-1051-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ3.5 
4A 507-1052-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ4 
5A 507-1053-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ5 
6.3A | 507-1054-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ6.3 
7A 507-1055-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ7 
8A 507-1056-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ8 
10A 507-1057-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ10 

12A 507-1058-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ 12 

15A 507-1059-1-ND 68 61 43 202.00 | SSQ15 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type 5SF, 5ST Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
(5x20mm) Fuse, Low Rating Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Breaking Capacity 3.154 | 507-1212-ND 544834] SHT3.15-R 
IEC-127-2 C] ee 44 | 507-1213-ND 544834] SHT4R 
Re) ¥ 
© & @ Ws G. CEO L as and 5A 507-1214-ND 54. 4834] SHTS-R 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 6.3A | 507-1215-ND 544834. | SHT6.3-R 
Materials: * Glass body/Nickel plated brass caps 8A 507-1216-ND 5A AB 34 | 5SHT8-R 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 10A 507-1217-ND 54 AB .34 | 5HT 10-R 
Rating Part No. 1 10 100 | PartNo. 
5SF Series - Fast Acting Fuse 
soma | 507-1218-ND 4137.26: | SSF80-R Type 5MF, 5MT and 5TT OHS 
100mA | 507-1219-ND A 37.26 | SSF 100-R (5x20mm) Fuses : 
425mA | 507-1220-ND A 37.26 | SSF 125-R AL; G 
UL/CSA STD 248-14 Als € 
200mA | 507-1221-ND A 37.26 | SSF 200-R & © & Ce 
4ooma | 507-1223-ND 4137.26 | 5SF400-R “ 
500mA | 507-1224-ND A 37.26 | 5SF500-R Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
1A 507-1225-ND A 37.26 | SSF1-R Materials: 36 
2A 507-1228-ND A 37 26 | SSF2-R 5MF, 5MT: I ver] 4(5.1) 
4A 507-1231-ND A 37 26 | SSE4-R * Glass Body/Nickel Plated Brass Caps. (20) 
6.3A 507-1233-ND A 37.26 | 5SF6.3-R STT: 
¢ 5A and less, Glass Body/Nickel Plated Brass Caps, 6A and above, 
8A 507-1234-ND AL 37 .26 | 5SF 8-R Ceramic body/Nickel Plated Brass Caps 
10A 507-1235-ND A 37.26 | 5SF10-R 
5ST Series - Time Lag Fuse Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating Part No. al 10 100 Part No. 
63mA | 507-1236-ND A 37.26 | 5ST 63-R 5MF Series - Fast Acting Fuse 
80mA | 507-1237-ND A 37.26 | 5ST 80-R 
250mA | 507-1257-ND 34.31.22: | SMF 250-R 
100mA | 507-1238-ND A 37.26 | 5ST 100-R 
300mA | 507-1258-ND 34.31.22 | 5MF300-R 
125mA | 507-1239-ND A 37.26 | 5ST 125-R 
500mA | 507-1259-ND 34.31.22: | SMF500-R 
200mA | 507-1240-ND A 37.26 | 5ST 200-R 
700mA | 507-1260-ND 36 32.23: | SMF 700-R 
250mA | 507-1241-ND A 37.26 | 5ST 250-R 1A 507-1261-ND 34122) SMF A-R 
500mA | 507-1243-ND A 37.26 | 5ST500-R 
630mA | 507-1244-ND A 37.26 | 5ST 630-R ae) oe a glee | eM eR 
800mA | 507-1245-ND At 37.26 | 5ST 800-R 7A B07 TCE ND aH oS uP: | SMEAR 
a" BTS PTEAT a ah Ge LESTER 3A 507-1266-ND 34.31.22 | 5MF3-R 
3.54 | 507-1267-ND 36 «32.23: | SMF3.5-R 
4.254 | 507-1247-ND A 37.26 | 5ST 1.25-R ia HEED we aie so heeiease 
1.6A 507-1248-ND A 37.26 | 5ST1.6-R 
an SELON ii ai 96: eer one 5A 507-1269-ND 34.31.22 | SMF5-R 
25a | 507-1250-ND 4137.26 | SST25-R ammo) 80 82.29) “BME GR 
345A | 507-1251-ND 4137.26 | 5ST3.15-R ae) AND 8 BP 222. | “BMF oR 
8A 507-1272-ND 34.31.22 | SMF8-R 
4A 507-1252-ND A 37.26 | 5ST4-R 
5MT Series - Medium Acting Fi 
5A 507-1253-ND 4-37.26 | SSTSE-R il as asia 
6.3A | 507-1254-ND 4137.26 | SST6.3-R coma) Oe TEHUD ee eee ee Oe 
BA 507-1255:-ND A 37-26 | SSTB-R 500mA | 507-1275-ND 44.39.28 | 5MT-500-R 
10A 507-1256-ND A 3726 | SSTIO-R 750mA | 507-1276-ND 44.39.28 | SMT 750-R 
1A 507-1277-ND 44.39.28 '| “SMT 4-R 
: 2A 507-1278-ND 44.39.28 '| SMT2-R 
Type 5HF, 5HT (5x20mm) Fuse, High 
7 i 2.58 | 507-1279-ND 44.39.28 | SMT 2.5-R 
Breaking Capacity © fotis 3A | 507-1280-ND 44.39.28 | SMT3:R 
IEC-127-2 3.5A | 507-1281-ND 44.39.28 '| SMT3.5-R 
&S© OE SC Ws © tes 4A 507-1282-ND 44 39°28 | SMT4-R 
(| +(6.1) 5A 507-1283-ND 44.39.28 '| SMTS-R 
[ie oy a 7A | 507-1284-ND 44.39 «28 | SMT7-R 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
A ; 5TT Series - Time Lag Fuse 
Materials: * Ceramic body/Nickel plated brass caps 
125mA | 507-1285-ND 53 48 ~=—«34 | STT 125-R 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse Rinant iy 
Rating || PartNo, 4 ah <n lee 250mA | 507-1286-ND 53 -.48~=—«34 | STT 250-R 
HF Seriae« Pact Acting Fuse 300mA | 507-1287-ND 53 48 ~©.34 | 5TT300-R 
500mA | 507-1289-ND 53 48 34 | 5TT500-R 
500mA | 507-1196-ND 58 52.37 | SHF500-R 
750mA | 507-1290-ND 53 48 «34 | 5TT750-R 
1A 507-1198-ND 54 48 34.| SHF4-R 
315A | 507-1201-ND 54 4834. | SHF3.15-R 1A 507-1291-ND 53 4834 | SIT 1-R 
4A 507-1202-ND 54 48 34 | 5HF4-R 1.5A 507-1293-ND 53 AB 34 STT 1.5-R 
5A 507-1203-ND 54 .48~—S34| SHES-R 4.6A | 507-1294-ND 53° 48 «34 | STT1.6-R 
507-1204-ND 544834. | SHF6.3-R 2A eee ND ee ee (een 
8A | 507-1205-ND 54 4834 | SHFE-R SA [pediai2o7eN 33 48 4 | SITAR 
507-1206-ND 54 48 34 | SHF 10-R 4A 507-1298-ND 53 48 «34 | SIT4R 
5HT Series - Time Lag Fuse 5A 507-1299-ND 53 48 34 5TT 5-R 
507-1207-ND 54 48 34 | 5HT1-R 6A 507-1300-ND 53 48 34 5TT 6-R 
507-1208-ND 54 48 34 | 5HT1.25-R 7A 507-1301-ND 53 48 34] SIT7-R 
507-1210-ND 54 48 34 | 5HT2-R 8A 507-1302-ND 53 48 34 5TT 8-R 
507-1211-ND 54 48 34. | SHT2.5-R 10A 507-1303-ND 53 48 34) SIT 10-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2024 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Type SST, 6125 (2410) 
Size Square Ceramic SMT 


bel 


COMPONENTS for « 


nacanese> §~=© Slow Blow Fuse 
100, 415 08 
(2.54) ~ pee te 
254) of 129) | RoHS 
125 comriant 
ore + (3.18) 
~ (2.54) G ce @ 
Electrical Characteristics 
Blow Time 
Test Current Minimum Maximum 
100% 4 hrs N/A 
200% 1 sec 60 sec 
300% 0.2 sec 3 sec 
800% 0.02 sec 0.1 sec 


Specifications: * Voltage Rating: 125V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C © Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass Caps 
¢ Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 
standard 481 * UL/CSA STD 248-14 


Electrical Characteristics 


Test Blow Time - C10 Blow Time - C1S 
Current Min. Max. Min. Max. 
100% 4hrs N/A 4hrs N/A 
200% N/A 5 sec 1 sec 120 sec 
300% N/A 0.2 sec 0.1 sec 3 sec 
Cut Tape (Tape & Reel*| 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. i 10 100 5,000 Part No. 


C1Q Type - Fast Acting 
250mA) 507-1073-1-ND 62 =.56 =.40] 161.00/M |C1Q 250 


Cut Tape T&R* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating|Part No. 1 10 100| 1,000 | Part No. 


375mA | 507-1060-1-ND 1171.04 74 
500mA | 507-1061-1-ND 1.24 1.10 78 
750mA | 507-1063-1-ND 117 1.0474 


346.00) SST 375 
366.00 | SST 500 
346.00) SST 750 


1A |507-1064-1-ND 117 1.04.74) 346.00/SST1 
1.5A_|507-1065-1-ND 1171.04 .74| 346.00| SST 1.5 
2A |507-1066-1-ND 117 1.04 74] 346.00} SST2 
2.5A |507-1067-1-ND 117 1.04.74) 346.00] SST 2.5 
3A | 507-1068-1-ND 117° 1.04 74] 346.00} SST3 
3.5A |507-1069-1-ND 1.24 110 78) 366.00] SST3.5 
4A __|507-1070-1-ND 1417. -1.04 .74| 346.00} SST4 
5A |507-1071-1-ND 117 1.04 74] 346.00} SST5 
7A_|507-1072-1-ND 1171.04 .74| 346.00} SST7 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type C2Q, 0603 Size 
SMT Very Fast-Acting 
Chip Fuse 


Specifications: * Voltage Rating: 32V 
© Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
¢ Construction Material: Ceramic Substrate/ 


AW Ce 


Printed Element, Tin Plated Terminations ae) 63> 
e Packaging: 7 inch diameter reel, 8mm 031 CAL 62) 
wide tape, 4mm pitch, per EIA standard 481 (79) 
(equivalent IEC-286 part 3) © Part Markings: 
None ¢ UL/CSA STD 248-14 03, _,-026 
= = (.76)|_|(-68) 
Electrical Characteristics 7.04 
Blow Time 1 (1.02) 
Test Current Minimum | Maximum 
100% 4 hrs WA Infrared solder layout for 
200% WA 5 sec PCB. See data-sheet for 
300% NA 0.2 sec wave solder 
Cut Tape (Tape & Reel* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
250mA| 507-1086-1-ND 62 56 40} 161.00/M | C20 250 
300mA| 507-1087-1-ND 55 49 35} 142.00/M | C20 250 
375mA| 507-1088-1-ND 62 56 40} 161.00/M | C20 375 
500mA| 507-1089-1-ND 62 56 40} 161.00/M | C2Q500 
750mA| 507-1090-1-ND 62. =-.56 ~=.40| +=161.00/M | C20 750 
1A |507-1091-1-ND 62 .56 40) 161.00/M | C2Q1 
1.25A | 507-1092-1-ND 55 49 35} 142.00/M | C2Q 1.25 
1.5A | 507-1093-1-ND 62 56 40] 161.00/M | C201.5 
2A | 507-1094-1-ND 62 56 40] 161.00/M | C202 
2.5A | 507-1095-1-ND 62 56 40] 161.00/M | 0202.5 
3A | 507-1096-1-ND 62 56 40] 161.00/M | C203 
3.5A | 507-1097-1-ND 62 .56 40] 161.00/M | C20 3.5 
4A |507-1098-1-ND 62 56 40] 161.00/M | C204 
5A | 507-1099-1-ND 62.56 ~=—.40| _=161.00/M | C205 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type C1Q and C1S, 1206 


Size SMT Very 

Fast-Acting/ Slow 

Blow Chip Fuse 

023 

DW@EO® Cc (88) | 4217 
Cis C1Q C1Q CiQand Cis 060 <7 (3.07) 
Specifications: (1.52) 
© Voltage Rating: Type C1Q: 125V; Type 
C1S: 63V ¢ Operating Temperature: -55°C 06 045 
~ 125°C Construction Material: Ceramic (1.52) (4.14) 
Sub strate/Printed Element, Tin Plated a 
Terminations ¢ Packaging: 7 inch diameter age) 


reel, 8mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 
standard 481 (equivalent IEC-286 part 3) 
¢ Part Markings: None ° Type C10: UL/CSA 
STD 248-14; Type C18: UL STD 248-14 


Infrared solder layout for 
PCB. See data sheet for 
wave solder. 


Type RST Time Lag 
Radial Lead Micro Fuse Series, 
IEC 127-3, SS4 RoHS 


4.0 
PES COOO aN ® 
Tf Specifications: * Voltage Rating: 250V » Operating 
Py 8 Temperature: -55°C ~ 125°C © Construction 
4.3 Material: Base and Cover: Black thermoplastic, UL 
\ je 94-V0 Pins: Tin plated copper alloy »* Packaging: 
715.08 Bulk, 1,000 pieces per box 


375mA) 507-10741-ND 62 56 40) 161.00/M |c10 375 Electrinal Characteristics. 
500mA| 507-1075-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |C1Q.500 Rated [150% | 210% [275% 00% {000% 
750mA| $07-1076-1-ND 62.56.40 | 161.00/M C10 750 Current Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. 
1A_|507-1077-1-ND 554935 | 142.00/M [C101 BOmA ~ 6.3A 1 2 400 | 10 | 150] 3 20 1150 
1.25A | 507-1078-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1Q 1.25 inclusive hour | minutes | ms. | sec. | ms. | sec. | ms. | ms. 
1.5A | 507-1079-1-ND 62 56.40 | 161.00/M |C101.5 
2A | 507-1080-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1a2 Bulk 
2.5A |507-1081-1-ND 62 56 40] 161.00/M |cia25 Amp | Digi-Key Price Each Bel Fuse 
3A _| 507-1082-1-ND 62 56.40 |__161.00/M {C103 Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.5A |507-1083-1-ND 62 56 40] 161.00/M |[C103.5 100mA | 907-1166-ND 20 1916 |_ RST 100 
4A | 507-1084-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |C104 125mA_ | 907-1167-ND 2000 1916) RST 125 
5A_|507-1085-1-ND_ 62.56.40 | _161.00/M [c1a5 Aeon eee See te ae ligt ony 
AEE el 250mA_|_507-1170-ND 20 19 16 |_RST250 
750mA| 507-1185-1-ND 62 56.40] 161.00/M |C1S 750 315mA 507-1171-ND 20 19 16 | RST 315 
1A | 507-1186-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S1 400mA 507-1172-ND 00 49 46 RST 400 
1.25A | 507-1187-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S 1.25 500mA 507-1173-ND 00 49 46 RST 50 
1.5A |507-1188-1-ND 62 56 40| 161.00/M |c1S 1.5 630mA | 507-1174-ND 20 «= i946 |- RST 630 
2A |507-1180-1-ND 62 _—=56__—40 | _161.00/M |C1S2 g00ma | 507-1175-ND 20 ~~ 49~—S 16 |_ RST-800 
25A |507-1190-1-ND 62 56 40] 161.00/M |CiS2.5 1A 1 507-1176-ND 20 41946 | RST4 
3A | 507-1191-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S3 1.250 507-1177-ND 20 19 16 | RST 1.25 
3.5A | 507-1192-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S 3.5 1.6A 507-1178-ND 20 19 16 | RST 1.6 
4A | 507-1193-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S 4 2A 507-1179-ND 20 19 16 | RST2 
5A | 507-1194-1-ND 62 56.40 | 161.00/M |C1S5 2.5A 507-1180-ND 20 19 16 | RST2.5 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ore eae o 1 a aa he 
5A 507-1183-ND 20 19 16 | RST5 
6.3A 507-1184-ND 20 19 16 | RST6.3 


Type MRT Time Lag Radial Lead 
Micro Fuse Series, 
IEC 127-3, SS4 

Bulk 


> ©.329 (8.35) 50 (12.7) 


0.024 (0.6) 


303 (7.7) 


Lpnetes (4.3) 


.200 (5.08) 


25 (6.3) | 


Tape and Ammo 


Electrical Characteristics 


Rated Testing Blow Time 
Current Current Minimum Maximum 
150% thr N/A 
210% N/A 2 min 
som en 275% 400 msec 10 sec 
400% 150 msec 3 sec 
1000% 20 msec 150 msec 


Specifications: 

Voltage Rating: 250V © Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
© Construction Material: Base and Cap: Black thermoplastic, UL94-VO Pins: 
Tin-plated copper alloy * Packaging: Bulk, 250 pieces per bag, 1,000 pieces 
per box (Short Leads), Tape and Ammo pack: 1,000 pieces per box, per 
IEC-286-2 (Long Leads) 


MRT Time Lag — Bulk 


Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each 
Rating | Short Lead 1 10 100 
80mA | 507-1100-ND 68 61 3 
100mA | 507-1101-ND 68 61 AB 
125mA | 507-1102-ND 68 61 AB 
160mA | 507-1103-ND 68 61 43 
200mA | 507-1104-ND 68 61 43 
250mA | 507-1105-ND 68 61 AB 
315mA | 507-1106-ND 68 61 AB 
400mA | 507-1107-ND 68 61 43 
500mA | 507-1108-ND 68 61 A3 
630mA | 507-1109-ND 68 61 43 | MRT 630 
800mA | 507-1110-ND 68 61 43 | MRT 800 
1A 507-1111-ND 68 61 43 | MRT1 
1.25A | 507-1112-ND 68 61 43 | MRT 1.25 
1.6A 507-1113-ND 68 61 43 | MRT 1.6 
2A 507-1114-ND 68 61 43 | MRT2 
2.5A 507-1115-ND 68 61 43 | MRT 2.5 
3.15A | 507-1116-ND 68 61 43 | MRT 3.15 
4A 507-1117-ND 68 61 43 | MRT 4 
5A 507-1118-ND 68 61 43 | MRT5 
6.3A 507-1119-ND 68 61 43 | MRT 6.3 


Bel Fuse 
Part No. 

MRT 80 

MRT 100 
MRT 125 
MRT 160 
MRT 200 
MRT 250 
MRT 315 
MRT 400 
MRT 500 


MRT Time Lag — Tape and Ammo 


Digi-Key Tape & Ammo 
Amp Part No. Pricing 
Rating | Long Lead 1,000 


5A 507-1118-3-ND 202.00 


Bel Fuse 
Part No. 


MRT 5AMMO 


Type MQ and MS 
Micro Fuses 


Electrical Characteristics 
Test Blow Time 
Current Minimum | Maximum 
100% 4 hrs N/A o 
200% NA 30 sec. 125 


(3.18) 


Specifications: ¢ Voltage Rating: 125V »¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C © Construction Material: Body: Molded with UL Recognized epoxy 
component plastic UL94-VO. Lead Wire: Tin-Lead plated Copper © Packaging: 
Bulk: 250 pieces per bag/1,000 pieces per box; Tape and Reel: 2,500 pieces 
per reel (5mm pitch and 52.4mm inside Tape spacing (per EIA 296-E and IEC 
286-1) * UL/CSA STD 248-14 


MQ Fast Acting - Bulk 


Bulk 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100) Part No. 
100mA | 507-1004-ND 67 60 43 | MQ 100 
125mA | 507-1005-ND 67 60 43 | MQ 125 
200mA | 507-1007-ND 67 60 43 | MQ 200 
250mA | 507-1008-ND 67 60 43 | MQ 250 
375mA_| 507-1010-ND 67 60 43 | MQ375 
500mA | 507-1011-ND 67 60 43 | MQ 500 
750mA | 507-1012-ND 67 60 43 | MQ 750 
1A 507-1013-ND 67 60 43 | MQ1 
1.5A 507-1014-ND 67 60 43) MQ1.5 
2A 507-1015-ND 67 60 43 | MQ2 
2.5A 507-1016-ND 67 60 43) MQ2.5 
3A 507-1017-ND 67 60 43 | MQ3 
4A 507-1018-ND 67 60 43 | MQ4 
5A 507-1019-ND 67 60 43 | MQ5 
7A 507-1020-ND 67 60 43 | MQ7 
10A §07-1021-ND 67 60 43 | MQ 10 
12A 507-1022-ND 67 60 43 | MQ12 
15A 507-1023-ND 67 60 43 | MQ15 
MS Slow Blow - Bulk 
Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each Bel Fuse 
Rating Short Lead 1 10 100 | PartNo. 
250mA | 507-1024-ND 91 81 58 | MS 250 
375mA | 507-1026-ND 91 81 58 | MS 375 
500mA | 507-1027-ND 91 81 58 | MS 500 
750mA | 507-1028-ND 91 81 58 | MS 750 
1A 507-1029-ND 91 81 58 | MS1 
1.25A 507-1030-ND 91 81 58 | MS 1.25 
1.54 507-1031-ND 91 81 58 | MS 1.5 
2A 507-1032-ND 91 81 58 | MS2 
2.5A 507-1033-ND 91 81 58) MS 2.5 
3A 507-1034-ND 91 81 58 | MS3 
4A 507-1035-ND 91 81 58 | MS4 
5A 507-1036-ND 91 81 58 | MSS 
7A 507-1037-ND 91 81 58 | MS7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2025 


[5] Sc [A U RTE Fe AX RoHS Rated Breaking Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Schurter 
—> ¢ us — Current (A) Capacity (A) | Part No. 1 25 50 | Pricing 1,000 | Part No. 
ELECTRONIC COMPONENTS 25 35@250VDC | 486-1251-ND 94 76 68 _ 3403.0170.11 
. 3.15 35@250VDC | 486-1252-ND 94 76 68 _ 3403.0171.11 
FS F and FST Series 40 40 35@250VDC | 486-1253-ND 94 76 68 = 3403.0172.11 
ae aloe 5.0 100@250VDC_ | 486-1139-NDt 104 83 75 _ 3403.0173.11 
5x20m m M in iatu re Fuses B fags 6.3 100@250vDC | 486-1140-NDt 1.04 8375 a 3403.0174.11 
Specifications: * Rated Voltage: 250VAC * Ambient Temperature Fig. 2 — USI 1206 Series - 3.2mm x 1.6mm Fast Acting 
Range: -55°C ~ 125°C » Tube Material: Glass * End Cap Material: Dim. in mm 0.5 63@63VDC 486-1141-1-ND a 62 55 273.00 3413.0213.22 
Nickel plated copper alloy 0.63 63@63VDC_ | 486-1142-1-ND 71 62 (55 273.00 3413.0214.22 
caraal Prenicing Rating 0.8 63@63VDC_ ‘|: 486-1143-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0215.22 
Rating (A) 15x In (Min.) | ~2.1xIn (Max.) | 2.75 xn (Max.) 10.0 x In (Max.) ; oe eee peat a - = Sea apes 
FSF Series : : : : : — 
025-63 60 min. 30 min. Dec: 20 msec. 16 63@63VDC ‘| 486-1146-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0218.22 
8~10 30 min. 30 min. 2 sec. 40 msec. 2.0 63@63VDC_ ‘| 486-1147-1-ND M1 62 55 273.00 3413.0219.22 
FST Series 25 63@63VDC ‘| 486-1148-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0220.22 
0.02 60 min. = = 300msec. 3.15 63@63VDC | 486-1149-1-ND 1 62 (55 273.00 3413.0221.22 
0.32 ~ 6.3 60 min. 120 sec. 10 sec. 300 msec. 4.0 63@63VDC 486-1150-1-ND 71 62 55 273.00 3413.0222.29 
Bae SO mins Je0is8es 1O'see: Somes: 5.0 63@63VDC | 486-1151-1-ND 71 62. 55 273.00 | 3413.0223.22 
6.3 63@63VDC__| 486-1152-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0224.22 
Rated Breaking Capacity | Digi-Key Pricing Schurter 
Current (A) @250VAC Part No. 1 25 50 Part No. t+ VDE Approval Only $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
FSF Series — Fast Acting 
0.25 35A 486-1230-ND 90 18.05 3249 | 00341510 
0.315 354 486-1231-ND 90 18.05 32.49 | 0034.1511 PCB and Panel 
0.4 35A 486-1232-ND 90 18.05 32.49 | 0034.1512 M t F h | d 
0.5 35A 486-1233-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1513 
1.0 35A 486-1234-ND 234.50 8.10 | 0034.1516 oun usenolders Dim. in mm 
1.6 35A 486-1235-ND 23. ~—-4.50 8.10 | 0034.1518 
2.0 35A 486-1236-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1519 
25 35A 486-1237-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1520 
3.15 35A 486-1238-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1521 
4.0 10In. 486-1239-ND 234.50 8.10 | 0034.1522 
5.0 10In. 486-1240-ND 23 «4.50 8.10 | 0034.1523 
6.3 10In. 486-1241-ND 32 640 11.52 | 0034.1524 
8.0 10In. 486-1242-ND 32 6.40 = 11.52 | 034.1525 ' ; 
10.0 10In. 486-1243-ND 32 6.40 11.52 | 0034.1526 Finger Grip Shown 
FST Series — Time Lag 
0.02 35A 486-1326-NDT 5.84 116.80 210.24 | 00343101 
0.032 35A 486-1327-NDt 5.84 116.80 210.24 | 0034.3102 
0.04 35A 486-1328-ND 5.84 116.80 210.24 | 0034.3103 
0.05 35A 486-1329-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3104 
0.063 35A 486-1330-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3105 
0.08 35A 486-1331-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3106 
0.4 35A 486-1332-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3107 
0.125 35A 486-1333-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3108 
0.16 35A 486-1334-ND 32 6.30 =: 11.34 | 034.3109 
0.2 35A 486-1335-ND 32 6.30 14.34 | 0034.3110 
0.25 35A 486-1214-ND 53 1055 18.99 | 00343111 
0.315 35A 486-1215-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 0034.3112 
0.4 35A 486-1216-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 0034.3113 
0.5 35A 486-1217-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3114 
0.63 35A 486-1336-ND 32 6.30 14.34 | 0034.3115 
0.8 35A 486-1337-ND 326.30 ~—-11.34 | 0034.3116 
1.0 35A 486-1338-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 034.3117 
1.25 35A 486-1339-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3118 
1.4 35A 486-1340-NDt 1.31 26.25 47.25 | 0034.3165 
1.6 35A 486-1218-ND 32 6.30 11.34 | 0034.3119 
2.0 35A 486-1219-ND 326.30 ~—-11.34 | 0034.3120 
25 35A 486-1220-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3121 
3.15 35A 486-1221-ND 32 6.30 = 11.34 | 034.3122 
4.0 10In. 486-1222-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 0034.3123 
5.0 10In. 486-1223-ND 32 6.30 11.34 | 0034.3124 
63 10In. 486-1224-ND 32 6.30 11.34 | 0034.3125 
8.0 10In. 486-1225-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3126 
10 10In. 486-1226-ND 32 6.30 = 11.34 | 034.3127 
12.5 125A 486-1227-NDt 52 10.35 18.63 | 0034.3128 
16 125A 486-1228-NDt 52 10.35 18.63 | 0034.3129 i 
20 125A 486-1229-NDt+ 52 10.35 18.63 | 0034.3130 bee! 6 be 


t Not VDE Approved 


Rated |Rated 
- Fuse-Link Cur- | Vol- | Digi-Key Price Each Schurter 
UMT 250 and USI 1206 Series Fig. Type (mm) rent (A)| tage | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Panel Mount Types — IP40 Rating, Solder Terminals 
Surface Mount Fuses FEU (Grip) Series 
a pei aaes j Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 |486-1167-ND 1.52 1.22 1.10 0031.1801 
Specifications: * Rated Voltage: 250VAC, Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 486-1168-ND 1.70 1.36 1.23 |0031.1811 
125VDC »* Ambient Temperature Range: FEU Series 
-55°C ~ 125°C * Housing Material: Ceramic Holder 5x20 or 6.3x32) 10 | 250 | 486-1164-ND 1.52 1.22 1.10 | 0031.1653 
* Terminal Material: Tin-plated copper alloy 2 Slot Knob Cap 5x20 10 250 | 486-1165-ND 83 67 -60 | 0031.1663 
ba ae oes AeiadiveiaaeraoUANG Slot Knob Cap 6.3x32 10 | 250 | 486-1166-ND 80.65 58 | 031.1666 
pecitications: * Rate oltage: a . 
63VDC * Ambient Temperature Range: FPG1, FPG2 and FPG3 Series 
-55°C ~ 90°C * Housing Material: Epoxy Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1153-ND 253 2.03 1.83 /3101.0010 
glass »* Terminal Material: Tin-plated Holder, Finger Grip 5x20 10 250 | 486-1154-ND 2.53 2.03 1.83 | 3101.0015 
copper alloy 3 | , Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 | 486-1155-ND 253 2.03 1.83 [3101.0020 
- - Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 | 486-1156-ND+ 2.53 2.03 1.83 |3101.0025 
: : Pre-Arcing Rating __ Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1157-ND§ 253 2.03 1.83 [3101.0030 
Series 1.25 x In (Min.) | 2.0 x In (Max.) 10.0 x In (Min.) 10.0 x In (Max.) Holder, Finger Grip 5x20 40 | 250 | 486-1158-ND 253 2.03 1.83 |3101.0035 
UMT 250 60 min. 120 sec. 10 msec. 100 msec. 5 
USI 1206 60 min. 120 sec. 1 msec. 10 msec. FUE Ses 
4 Holder 5x20 or 6.3x32| 16 | 500 | 486-1254-ND 5.57 4.46 4.01 | 0031.2307 
Rand Breaking Digi-Key Price Each Tape and Reel# | Schurter Slot Knob Cap 5x20 16 | 500 | 486-1255-ND | 5.03 4.03 3.63 | 0031.2323 
Current (A) | Capacity (A) | PartNo. 1 25 50 | Pricing 1,000 | Part No. RCS Mourtiiyre sins cldersrenunals 
Fig. 1 — UMT 250 Series - 10.1mm x 3mm Time Lag FAC Serles — IP40 Rating 
aE aeansovbe  WESEEOUETID gen 7765" 160 = Ada DIaaat 5 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 250 486-1267-ND 1.83 1.46 1.32 [0031.3803 
0.8 35@250VDC | 486-1246-ND 94 76 68 _ 3403.0165.11 FAU Series '— IP40 Rating 
10 35@250v0c | 486-1247-ND ‘4 «76 ~«68 = 3403.0166.11 6 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 | 486-1256-ND 153 1.22 1.10 [0031.3573 
1.25 35@250VDC | 486-1248-ND 94 76 68 =_ 3403.0167.11 FMS Series — IP30 Rating 
16 35@250VDC | 486-1249-ND 94 76 68 _ 3403.0168.11 7 Holder = 6.3 | 250 | 486-1244-NDt 62 50 45 | 031.7601 
2.0 35@250V0C 486-1250-ND 94 76 68 = 3403.0169.11 + Rear Panel Mount § Snap-In Type t+ Not VDE Approved (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2026 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PCB and Panel 
Mount Fuseholders (cont) 


§.SCHURTER 


ELECTRONIC COMPONENTS 
Rated |Rated 
Fuse-Link Cur- | Vol- | Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Type (mm) rent (A) | tage | Part No. il 25 50 | Part No. 
FPG4 Series 
3 Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 | 486-1159-ND 253 2.03 1.83 |3101.0040 
Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 | 486-1160-ND 2.53 2.03 1.83 |3101.0045 
FPGS5 Series 
9 | Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 | 486-1161-ND 2.53 2.03 1.83 |3101.0050 
FPG7 Series — SMD Solder Terminals 
10 | Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 | 486-1162-ND 2.53 2.03 1.83 |3101.0075 
FUP Series — IP40 Rating 
11 | Holder, Slot Cap 5x20 16 | 500 | 486-1163-ND 9.82 7.86 7.07 |0031.2510 
OGD Series 
12 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 500 | 486-1261-ND 110.88 80 | 0031.8231 
OGN Series 
43 Holder, 22.5mm Spacing 5x20 10 | 250 | 486-1258-ND 53 43 38 | 0031.8201 
Holder, 25mm Spacing 5x20 10 | 250 | 486-1259-ND 53.43 «38 | 0031.8211 
OGD-SMD Series 
14 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 500 | 486-1169-ND 1.26 1.01 91 |0031.8241 
OGN-SMD Series 
15 Holder 5x20 10 | 250 | 486-1260-ND 80 64 ~—«.58 | 0031.8221 


Straight Terminal Fuse Clips 


16 Bronze 5x20 6.3 | 250 | 486-1173-NDt A714 13 | 0751.0052 
17 Bronze 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 | 486-1171-NDt 51 41.37 |0751.0099 
Kicked Terminal Fuse Clips 
16 Brass 5x20 6.3 | 250 | 486-1172-NDt 10 08 = .07 | 0751.0062 
17 Brass 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 | 486-1170-NDt A738 34 | 0751.0100 


+ Rear Panel Mount 


MST 250 Series Time 
Lag Fuses @O Wa® 


Specifications: Size: 8.5mm x 8.5mm _ « Rated Voltage: 250VAC 
¢ Ambient Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Housing Material: 
Thermoplastic, UL94V-0 ¢* Terminal Material: Tin Plated Copper 
¢ Breaking Capacity: 35A @ 250VAC 


§ Snap-In Type t Not VDE Approved 


Technologies 


Bimetal Cutoff Thermal Switches 


These thin, lightweight, wafer-type AIRPAX® thermal switches are ideal for applications when space is at 
a premium. The basic switch assembly is operated by a bimetal disc with positive, reinforced snap-action 
which is known for its repeat reliability. For high humidity and contaminating atmosphere applications, the 
device is sealed with a non-volatile resin. 

Specifications: * Contact Rating for 100,000 Life Cycles: 5003 series: 5A resistive, 120VAC; 3A resistive, 
240VAC; 5004 series: 10A resistive, 240VAC * Contacts: SPST * Temperature Settings: 35°F ~ 325°F 
* Dielectric: 1500VRMS 60Hz (1 minimum) terminals to case * Exposure Limit: -40°F ~ 350°F »* Self 


Resetting 
Cap 
st Contacts 


Disc Actuator Ball 


Trip Tem- Contact | Switching | Digi-Key Price Each Sensata 
perature (°F) | Operation| Current | Part No. 1 10 50 Part No. 
AIRPAX® 5003 Series (Designed for 120VAC and 240VAC) 
105 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1220-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB105A-090Y 
120 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1225-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB120A-105Y 
125 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1221-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB125A-110Y 
165 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1222-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB165A-150Y 
175 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1224-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB175A-160Y 
190 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1226-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB190A-175Y 
215 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1223-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB215B-190Y 
AIRPAX® 5004 Series (Designed for 240VAC) 
240 SPST-NC | 10A/240VAC | 723-1227-ND 13.86 13.12 11.14 | O54EAB240B-215Y 


PCB Mount Thermal Switches 


The AIRPAX® 6600 and 6700 series are subminiature bimetallic snap acting thermostats which provide 
accurate and reliable sensing and switching in a single device. Primarily developed for thermal management 
applications on power supplies, the AIRPAX® 6600 and 6700 series are also ideally suited for use on 
crowded PC boards. Specifications: * Contact Rating for 30,000 Life Cycles: 1A, 48VDC; 1A, 120VAC 
* Operating Temperature Range: 6600 Series: 40°C ~ 120°C (104°F ~ 248°F); 6700 Series: 40°C ~ 120°C 
(104°F ~ 266°F) « Insulation Resistance: 100MQ at 500VDC « Self Resetting 


6600 Series — 8-DIP 6700 Series — TO-220 


Contact 


Operation i 
Pre-Arcing Time SPST-NO SPST-NC @.1435%% 
1.5 x In (Min.) 2.1 x In (Max.) 2.75 x In (Max.) 4.0 x In (Max.) 10.0 x In (Max.) Sy 
60 min. 120 sec. 10 sec. 3 sec. 150 msec. sy] 706 
Close Rise Open n Rise A 
Rated Power Digi-Key Price Each Schurter (Case Isolated (Case Isolated 
Current (A) Dissipation (mW) Part No. 1 25 50 Part No. from Terminals) from Terminals) 
0.5 310 486-1135-ND 83 67 -60 | 0034.6612 
1.0 500 486-1136-ND 83 67 -60 | 0034.6615 
1.6 730 486-1137-ND 83 67 -60 | 0034.6617 Trip Tem- Contact Digi-Key Price Each Sensata 
2.0 870 486-1138-ND 83 &7 60 | 0034.6618 perature (°C) | Operation Part No. 1 10 50 Part No. 
6600 Series — 8-DIP 
a 60 SPST-NO 723-1216-ND 8.78 8.44 7.65 66F060 
70 SPST-NC 723-1211-ND 8.78 8.44 7.65 66L070 
Fast Tri p PTC Ss u rface A 80 SPST-NC 723-1215-ND 8.78 8.44 7.65 66L080 
85 SPST-NC 723-1210-ND 8.78 8.44 7.65 66L085 
Mount Fuses TOV € W 85 SPST-NO 723-1212-ND 8.78 8.44 7.65 66F085 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Size: 5.4mm x 8.0mm a ore eee aoe ay ee oon 
95 SPST-NC 723-1219-ND 878 68.44 7.65 | 66L095 
95 SPST-NO 723-1217-ND 8.78 8.44 7.65 66F095 
120 SPST-NO 723-1213-ND 8.78 8.44 7.65 66F120 
97-2 6700 Series — TO-220 
pipaiess 45 SPST-NO 723-1191-ND 8.78 844 7.65 | 67F045 
PESOS SOLOS | Tay aay 50 SPST-NC 723-1203-ND 975 9.38 8.50 | 67L050 
2 ' 50 SPST-NO 723-1192-ND 8.78 8.44 7.65 67F050 
poate 60 SPST-NC 723-1204-ND 975 938 850 | 67L060 
ae SayOue 60 SPST-NO 723-1193-ND 8.78 8.44_——7.85_|_67F060 
65 SPST-NC 723-1205-ND 8.78 8.44 7.65 67L065 
Schaar Dimensions Maximum (mm) 65 SPST-NO 723-1194-ND 878 844 7.65 | 67F065 
ri 70 SPST-NC 723-1206-ND 8.78 8.44 7.65 67L070 
Part Ho: ‘ : c 2 7 li & H (Min.) 70 SPST-NO 723-1190-ND 878 844 7.65 | 67FO70 
PFSM.030.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 75 SPST-NC 723-1207-ND 8.78 8.44 7.65 67L075 
PFSM.050.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.30 2.41 1.37 0.43 
75 SPST-NO 723-1195-ND 8.78 8.44 7.65 67F075 
PFSM.075.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 80 SPST-NC 723-1187-ND 8.78 8.44 7.65 67L080 
PFSM.100.2 7.98 3.0 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 30 SPST-NO 723-1189-ND 3.78 3.44 7.65 67F080 
PFSM.125.2 7.98 3.0 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 85 SPST-NC 723-1188-ND 3.78 3.44 7.65 67L085 
PFSM.150.2 9.5 3.0 6.71 071 0.71 3.94 1.37 0.43 85 SPST-NO 723-1196-ND 8.78 8.44 7.65 67F085 
PFSM.200.2; 9.5 3.0 6.71 071 071 3.94 1.37 0.43 90 SPST-NC 703-1186-ND 878844765 1 67L090 
PFSM.250.2 9.5 3.0 671 0.71 0.71 3.94 1.37 0.43 90 SPST-NO 723-1182-ND 8.78 8.44 7.65 67F090 
90 SPST-NO 723-1197-NDt 8.78 8.44 7.65 67FO90P 
Reciemnen 95 SPST-NC 723-1208-ND 8.78 8.44 7.65 67L095 
Imax | Vmax (0) Digi-Key Pricing Tape and Reelt _| Schurter 95 SPST-NO Haein 8.78 8.44 7.65 _| 677095 
aa 95 SPST-NO 723-1198-NDt 9.75 9.38 8.50 67F095P 
(AN in aed Ear! y 2 0 Oty AE ricino RantN: 100 SPST-NC 723-1184-ND 878 ©6844 -~—7.65._‘| 671100 
10 60 1.2 2.4 |486-1174-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.030.2 100 SPST-NO 723-1181-ND 8.78 8.44 7.65 67F100 
10 60 | 0.35 0.7 |486-1175-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.050.2 105 SPST-NO 723-1179-ND 8.78 8.44 7.65 67F105 
40 30 | 0.35 0.7 |486-1176-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.075.2 110 SPST-NC 723-1183-ND 9.75 9.38 8.50 67L110 
40 30 | 0.12 0.24 |486-1177-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.100.2 110 SPST-NO 723-1180-ND 8.78 8.44 7.65 67F110 
40 | 15 | 0.07 0.14 |486-1178-1-ND 66 © 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M| PFSM.125.2 110 SPST-NO 723-1199-NDt 878 §©—8.44 = 7.65 | 67FI110P 
40 | 15 | 006 012 |486-1179-1-ND 75 1645 2914 | 1,500 | 288.40/M/PFSM.150.2 ve ee ete Ae ee. yee | eee 
40 15 | 0.05 0.10 |486-1180-1-ND 15 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.200.2 120 SPST-NO 723-1201-ND 8.78 8.44 765 67F120 
40 15 | 0.035 0.08 |486-1181-1-ND i) 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.250.2 130 SPST-NO 723-1202-ND 8.78 8.44 765 67F130 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. With plastic mounting bracket, for applications requiring VDE 
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Encapsulated Thermal Switches 


Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a 
surface or of stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible 
wire leads for remote installation. Their high temperature resistance and high 
dielectric strength make it ideal for protecting heatsink-mounted semiconductors. 
Other applications would be protecting power supplies, or simply turning on a fan 
at a desired temperature. 


Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated 
currents. At loads above the rated values, up to maximum loading there is self- 
heating of the current carrying contacts. 


Insulation Resistance: Leads to Earth: 2500V @ 25°C, 1500V @ 100°C. Across 
open contacts, dependent on response temperature: 500V eff. AC. 


Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = 
blue or black (epoxy); Normally Open = red (epoxy) 


UL E46827 CSA LR28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU 


Leaded Dim. in inches (mm) 


(1.80) 154 


(3.80) 
oot rts) .032 


Electrical Specifications 


(6.08),3 
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Type N/C N/O 
Voltage Rating 50 ~ 60 Hz 120V/250V 120 V/ 250 V 
Current Rating Resistive 3.0A/2.0A 1A/1A* 
Current Rating Inductive 1.8A/1.2A 1A/IA 
Max. Load Resistive 40A 4.0A 
Short Circuit Current Up to 6.3A 6.3A 
Contact Arrangement Normally Closed N/C 
: Normally Open N/O O—O, —oo— 

Contact Resistance < 40 ma <40 ma 
Response Temperature Range 70°C ~ 160°C 65°C ~ 150°C 
Tolerance Range +5°C +5°C 
Max. Permanent Temperature 

of Housing - G410 220°C 220°C 
Housing Material - G410 PPS PPS 


Thermal Conductivity 4.0 BTU - in. / hr. / ft? / °F 


* When N/O contacts are closed, self heating will occur at currents exceeding 
normal rating. It is possible that, given certain combinations of set temperature 
current and ambient temperature, the contacts will not reset. 


Switch Switch Switch 
Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp.| Digi-Key Price Each Cantherm 
(°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. (°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. (°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
130 |317-1031-ND 852 7.46 6.28 4.32/F1113015ACFAQGE 140 |317-1333-ND 6.56 5.74 3.83 3.28/F11140253600060 
Normally Closed 135 |317-1032-ND 8.52 746 6.28 4.32/F1113515ACFAO6E 145 |317-1334-ND 6.56 5.74 3.83 3.281F11145253600060 
140 )317-1033-ND 8.52 7.46 6.28 4.32)F1114015ACFAO6E 150 |317-1335-ND 6.56 5.74 3.83 3.28)F11150253600060 
70 |317-1000-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1107025ACFAO6E 
75 |317-4001-ND 656 5.74 484 3.33/F1107525ACFAOGE 145 |317-1034-ND 852 7.46 6.28 4.32) F1114515ACFAOGE 155 |317-1336-ND 6.56 5.74 3.83 3.28 /F11155253600060 
80 |317-1002-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1108025ACFAOGE 150 |317-1035-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 /F1115015ACFAOGE 160 /317-1337-ND 6.56 5.74 3.83 3.28)F11160253600060 
85 |317-100-ND «6565.74 4.84 333/F1108525ACFAOSE Normally Open 
90 |317-1004-ND 6.56 5.74 4.84 3.33 |F1109025ACFAO6E 
95 |317-1005-ND 6.56 5.74 4.84 3.33 /F1109525ACFAQ6E Normally Closed 70 ae Be (8G) eee 250) EMO STZANNGD 
400 1317-1006-ND 656 5.74 484 3.33/F1110025ACFAQGE 70 |317-1038-ND 6.56 5.74 3.83 3.28)F11070251ZA0060 85 |317-1060-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11085151ZA0060 
405 |317-1007-ND 656 5.74 4.84 3.33]/F1110525ACFA06E 75 |317-1039-ND 6.56 5.74 3.83 3.28 |F11075251ZA0060 90 |317-1061-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11090151ZA0060 
410 |317-1008-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1111025ACFAOGE 85 |317-1041-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11085251ZA0060 115 )317-1066-ND 8.52 746 6.28 4.32)F11115151ZA0060 
145 |317-1009-ND 6.56 5.74 484 3.33|F1111525AcFA06E | | 90 /$17-1042-ND 6.56 5.74 3.83 3.26/F110902512A0060 | | 125 |317-1068-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 |F11125151ZA0060 
120 [317-1010-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1112025AcFA06E | | 120 |817-1048-ND 6566.74 4.84 3.93/F111202512A0060 130 [317-1069-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11130151ZA0060 
125 |317-1011-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1112525acrA06E | | 125 )317-1049-ND G56 8.74 3.83 9.28) F111252512A0060 135 |317-1070-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11135151ZA0060 
130 |317-1012-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1113025ACFA06E | | 135 [317-1051-ND 6.56 5.74 484 3.33/F11135251ZA0060 140 |317-1071-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11140151ZA0060 
435 |317-1013-ND 656 5.74 4.84 3.33/F1113525ACFA06E 140 )317-1052-ND 6.56 5.74 484 3.33)F11140251ZA0060 445. 1317-1072-ND 852 746 628 4.32/F11145151ZA0060 
140 |317-1014-ND 6.56 5.74 4.84 3.33|F1114025ACFAO6E be ot os ay | bee Si eteaawan 150 |317-1073-ND 8.52 7.46 6.28 _4.32|F11150151ZA0060 
145 )317-1015-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1114525ACFAO6E E H 5 E 155 |317-1074-ND 852 7.46 6.28 4.321F11155151ZA0060 
150 )317-1016-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1115025ACFAO6E 155 |317-1055-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F11155251ZA0060 
160 /317-1075-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11160151ZA0060 
155 |317-1017-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1115525ACFAO6E 160 /317-1056-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F11160251ZA0060 95 |317-1320-ND 852 746 628 4.321F11095159600060 
160 |317-1018-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1116025ACFAO6E 70 |317-1321-ND 6.56 5.74 3.83 3.28)F11070253600060 85 |917-1342-ND 8.59 746 497 496 F11085153600060 
Normally Open 75 |317-1322-ND 6.56 5.74 3.83 3.28/F11075253600060 See) : rues 
70 Een 930 748 698 aaa|Filo7oieacrager | {80 _femaneesn 6.56 5.74 3.83 _3.28|F11080253600060 90 (Blaise) Be + FAG) 4076.26 1 1N000159600060 
75 Panes Hes 748 608 hao FRINPEIBACEADRE 85 |317-1324-ND 6.56 5.74 3.83 3.281F11085253600060 100 )317-1344-ND 8.52 746 4.97 4.26)F11100153600060 
ap ata Aen ae aoa ee PiaGaii@ACEANGE 90 |317-1325-ND 656 5.74 3.83 3.28/F11090253600060 105 /317-1345-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11105153600060 
as Paretoents 352 748 658 499 F1108515ACFAOGE 95 |317-1326-ND 656 5.74 3.83 3.28/F11095253600060 110 )317-1346-ND 8.52 7.46 4.97 4.26)F11110153600060 
90 |317-1023-ND 852 746 628 4.32/F1109015ACFA0GE 400 |317-1318-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F11100253600060 115 |317-1347-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11115153600060 
95 1317-1024-ND 852 746 6.28 4.321F1109515ACFAQGE 105 |317-1319-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F11105253600060 120 [317-1348-ND 8.52 746 4.97 4.26|F11120153600060 
100 |317-1025-ND 852 7.46 6.28 4.32/F1110015ACFAO6E | | 110 |317-1327-ND 6.56 5.74 3.83 3.28/F11110253600060 | | 126 |317-1349-ND Oe ta aeee Jace | Guid caeacuauae 
105 |317-1026-ND 852 7.46 6.28 4.32/F1110515ACFAQGE 115 |317-1328-ND 656 5.74 3.83 3.28/F11115253600060 130 |317-1350-ND 852 7.46 4.97 4.26 /F11130153600060 
410 |317-1027-ND 852 7.46 6.28 4.32|/F1111015ACFAO6E 120 |317-1329-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|)F11120253600060 135 |317-1351-ND 8.52 746 4.97 4.26|F11135153600060 
115 |317-1028-ND 8.52 7.46 6.28 4.32)F1111515ACFAOGE 125 |317-1330-ND 6.56 5.74 3.83 3.28)F11125253600060 140 |317-1352-ND 8.52 7.46 4.97 4.26]F11140153600060 
120 |317-1029-ND 8.52 7.46 6.28 4.32/F1112015ACFAO6E 130 )317-1331-ND 6.56 5.74 3.83 3.28]/F11130253600060 145 /317-1353-ND 8.52 746 4.97 4.26)F11145153600060 
125 |317-1030-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F1112515ACFAOGE 135 |317-1332-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11135253600060 150 [317-1354-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11150153600060 
Bi-metal Cutouts / Temperature Switch _| Digi-Key Price Each Cantherm 
e e Temperature (°C) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Regulators / Temperature Limiters Normally Closed 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch 15 317-1076-ND 8.80 7.70 6.40 4.22 R2001525 
system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts 20 317-1367-ND NEW! 8.40 7.35 4.90 4.20 R2002025 
ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 30 317-1077-ND 8.80 7.70 6.40 4.22 R2003025 
voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs 35 317-1078-ND 8.80 7.70 6.40 4.22 R2003525 
directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 40 317-1079-ND 6.92 6.06 5.03 3.32 R2004025 
mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 45 317-1080-ND 6.92 6.06 5.03 3.32 R2004525 
Please note: Reset temperature will be between 5°C ~ 50°C below the standard response temperature. 50 317-1081-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2005025 
ADVANTAGES: ea 60 317-1082-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2006025 
+ High pressure resistance Dim. in inches:(mm) 65 317-1083-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2006525 
* High response sensitivity 70 317-1084-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2007025 
«Numerous applications - i 1.37 (34.80) 
* Various housings, connections and mounting styles BS + 75 317-1085-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2007525 
UL £48909 CSA LR85477-1 VDE 4523-4610-1008 -03(.76) (840) 80 317-1086-ND 692 6.06 510 3.36 | 2008025 
a. ee = 4 85 317-1087-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2008525 
Electrical Specifications 016 (41) Fe (ei678) 90 317-1088-ND 692 606 510 336 | 2009025 
Voltage Rating 50-60Hz 120V / 250V : . 95 317-1089-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2009525 
Current Rating Resistive 15A/10.0A 100 317-1090-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2010025 
Current Rating Inductive 6.3A 115 317-1091-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2011525 
Maximum Load Resistive 20A/16A 120 317-1368-ND NEW! 6.60 5.78 3.85 3.30 R2012025 
130 317-1369-ND NEW! 6.60 5.78 3.85 3.30 R2013025 
Contact Resistance <50m0, 
Normally Open 
Nominal Temperature Range o°c ~ 170°C 
15 317-1365-ND NEW! 8.40 7.35 4.90 4.20 R2001515 
Tolerance Range mtg 20 317-1366-ND NEW! 840 7.35 490 4.20 | 2002015 
Maximum Permanent Temperature 175°C 35 317-1092-ND 8.80 7.70 6.48 4.27 R2003515 
Housing Material Duroplast 40 317-1093-ND 8.80 7.70 6.48 4.27 R2004015 
Overall Height (mm) 9.5 (40.2) 50 317-1094-ND 692 6.06 —5.04 3.32 | 2005015 
Contacts: Normally Closed Normally Open | Ses ie aes =e ee ieeeed 
0 ~O 100 317-1097-ND 6.92 6.06 5.04 3.32 R2010015 
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2028 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


aa 


“se” 
NEW! Control Thermostats 


These thermostats were developed as a small, inexpensive, 
high performance bimetal thermostat which can be used as 
a controller. These thermostats use a sharp semipermanent, 
snap spring with a flat non-distorting bimetal. 

ADVANTAGES: 

* High precision * Snap action ¢ Narrow differential * Water 
resistant * Extreme long life 

APPLICATIONS: 

* Heating appliance * Water bed heaters » Blanket heaters 
« Antifreeze sensors * Medical applications 
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TS3 Series Moxie® Thermal Sensors 


Moxies are variable resistance NTC thermal sensors having a highly specific “transition region”. Within this 
transition region the devices exhibit a coefficient from -40%/°C ~ -200%/°C. Below the transition region they 
exhibit a linear “thermistor” characteristic of -2 ~ -4%/°C. 

Technical Data: * Maximum Allowable Operating Temperature: 120°C * Minimum Allowable Operating Temp- 
erature: -40°C * Maximum Allowable Operating Voltage @ 25°C: 125VAC »* Maximum Allowable Operating 
Power (Any Temperature): Normal use less or equal to 0.5mWatt * Insulation Strength (Between Leads and 
Cap): 600VDC »* Conductors: Gold plated leads 


Note: Please see data sheet for additional electrical characteristics. 


Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Normally Closed 
15 317-1389-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8K015XB 
20 317-1388-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8K020XB 
37 317-1390-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8K037XB 
Normally Open 
0 317-1386-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8KO00XBARB 
5 317-1387-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8KO05XBARB 
20 317-1393-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8K020YB 
25 317-1391-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8K025YB 
35 317-1392-ND 94.00 82.25 54.76 47.00 | MQT8K035YB 


TYPICAL RESPONSE CHARACTERISTICS 
Temp. Coefficient (%/°C) TS3-57 TS3-65 TS3-75 TS3-85 
Pre-Transition -2.0 -4.0 3.5 -3.0 
Transition -100 -200 -70 -40 
Post-Transition -0.25 -0.5 -1.0 1.5 


Dimensions in Inches 


Switching Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. | Temperature Part No. 1 10 50 Part No. 
1 57°C 317-1098-ND 7.48 6.55 4.40 TS3-57 
2 57°C 317-1099-ND 8.24 7.24 4.80 TS3-57B3 
3 57°C 317-1100-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-57C3 
1 65°C 317-1101-ND 7.48 6.55 4.40 TS3-65 
2 65°C 317-1102-ND 8.24 7.24 4.80 TS3-65B3 
3 65°C 317-1103-ND 8.24 7.24 4.80 TS3-65C3 
1 75°C 317-1104-ND 7.48 6.55 4.40 TS3-75 
2 75°C 317-1105-ND 8.24 7.24 4.80 TS3-75B3 
3 75°C 317-1106-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-75C3 
1 85°C 317-1107-ND 10.29 9.35 8.81 TS3-85 
2 85°C 317-1108-ND 11.33 10.30 9.58 TS3-85B3 TO-18 Package 
3 85°C 317-1109-ND 11.33 10.30 9.58 TS3-85C3 
YG M Series PTC Therm istors Response Wire Digi-Key Price Each Cantherm 
Temperature Color Code Part No. 1 10 50 Part No. 
PTC thermistors act as thermal pro- 80°C White - White 317-1110-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C508 
tection for electrical machines, and 500.0 90°C Green - Green 317-1111-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C509 
are wel low Daniela! yeas moter \ | 100°C Red - Red 317-1112-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C510 
protectors. PTC thermistors have a non- = > 
linear resistance/temperature response, C) re 110°C Brown - Brown 317-1113-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C511 
and at a specified temperature the L490 — ws 120°C Grey - Grey 317-1114-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C512 
resistance changes rapidly to a very 10.0 130°C Blue - Blue 317-1115-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C513 
high value. Dimensions in mm 140°C White - Blue 317-1116-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C514 
Technical Data: 145°C White - Black 317-1117-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C545 
+ Maximum Allowable Operating Temperature: 200°C 150°C Black - Black 317-1118-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C515 
* Maximum Allowable Operating Voltage at 25°C: U maximum 25V 155°C Blue - Black Gung) 6.68 5.85 3.90 YGM1-C655 
* Maximum Allowable Power Dissipation at 25°C: 690mW 160°C Blue - Red 317-1120-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C516 
«Insulation strength (between leads and outer insulation) also for threaded sensor: 170°C White - Green 317-1121-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C517 
2.5kV 180°C Red - White 317-1122-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C518 
Th ermal Fu ses Temperature Temperature Digi-Key Price Each Cantherm 
Tr Ty Part No. 1 10 50 Part No. 
Description: 
Thermal fuses are components which 98°C 76°C 317-1128-ND 98 .86 58 SDJ1-DF098S 
will automatically open a circuit and 100°C 78°C 317-1129-ND .98 .86 58 SDJ1-DF100S 
switch off an appliance, if the permissible 104°C 80°C 317-1130-ND 98 86 58 SDJ1-DF104S 
spore emperatuts of the appliance is 119°C 95°C 317-1132-ND 98 86 58 | SDJ1-DF119S 
exceeded. 
oe Bi osiawieie 128°C 106°C 317-1133-ND 98 86 58 SDJ1-DF128S 
WG Dimensions in mm 141°C 117°C 317-1134-ND 98 86 58 | SDJ1-DF141S 
144°C 120°C 317-1135-ND 98 86 58 SDJ1-DF144S 
Temperature Temperature Digi-Key Price Each Cantherm 152°C 128°C 317-1136-ND 98 86 58 SDJ1-DF152S 
ie TH Part Ne: u 10) BOs KRart No: 170°C 146°C 317-1137-ND 98 86 58 | SDJ1-DF170S 
86°C aC Sli AN) 98 86 58 | SDJ1-DFO66S 192°C 162°C 317-1139-ND 98 86 58 | SDJ1-DF192S 
72°C 50°C 317-1124-ND .98 86 58 SDJ1-DF072S 
228°C 193°C 317-1141-ND .98 .86 58 SDJ1-DF228S 
77°C 55°C 317-1125-ND .98 86 58 SDJ1-DF077S sie sits ea ea ae Sn bepand 
84°C 60°C 317-1126-ND .98 86 58 SDJ1-DF084S uns. : j 2 - 
91°C 67°C 317-1127-ND 98 -86 -58 SDJ1-DF091S | Tp = Functioning Temperature Ty = Holding Temperature 
NEW! Th erma IP rotectors Switching Digi-Key Price Each Cantherm 
Temperature Part No. 1 10 50 Part No. 
Switching Digi-Key Price Each Cantherm 105°C 317-1400-ND 7.24 6.34 4.22 | B1210525AEDAOGE 
Temperatures) Parting: i 19 BOs BRertNe: 115°C 317-1401-ND 7.24 6.34 4.22 | B1211525AEDAOGE 
60°C 317-1395-ND 7.24 6.34 4.22 | B1206025AEDAOGE 
: 125°C 317-1402-ND 7.24 6.34 4.22 | B1212525AEDAOGE 
70°C 317-1396-ND 7.24 6.34 4.22 | B1207025AEDAOGE 
75°C 317-1397-ND 7.24 6.34 — 4.22 | B1207525AEDAOGE eee es = et GSA 4.22 | BI213625AEDANGE 
85°C 317-1398-ND 724 6.34 4.22 | B1208525AEDAOGE 150°C 317-1404-ND 7.24 6.34 4.22 | B1215025AEDAOGE 
95°C 317-1399-ND 7.24 6.34 4.22 | B1209525AEDAOGE 160°C 317-1405-ND 7.24 6.34 4.22 | B1216025AEDAOGE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 2029 


Honeywell < Switching Contact Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
N E Ww Th erm al Sw itch es | Temp.('C) | Operation Part No. i 10 50 | Part No. 
Sensing and Control aa Gsos 
g 50 SPST-NC 480-3221-ND 38.85 31.69 28.63 | 3600 050010001 

60 SPST-NC 480-3222-ND 38.85 31.69 28.63 | 3600 060010001 

The 3600 Series consists of a single pole, single throw, bimetal snap-action switch available to 65 SPST-NC 480-3223-ND 38.85 31.69 28.63 | 3600 065010001 

open or close on temperature rise. These hermatically-sealed products have gold contacts for 70 SPST-NC 480-3224-ND 38.85 31.69 28.63 3600 070010001 

logic level switching. They have no power budget and are wave solderable. 85 SPST-NC 480-3225-ND 38.85 31.69 28.63 | 3600 085010001 

Specifications: 90 SPST-NC 480-3226-ND 38.85 31.69 28.63 | 3600 090010001 

* Reset Type: Automatic 100 SPST-NC 480-3227-ND 38.85, 31.69 28.63 | 3600 100010001 

* Operating Temperature Range: 40°C ~ 120°C 3601 TO-5 Series 

* Housing Material: Metal TO-5 package 40 SPST-NO 480-3228-ND 38.85 31.69 28.63 | 3601-040010001 
45 SPST-NO 480-3229-ND 38.85 31.69 28.63 | 3601-045010001 

The 3455RC Series thermostats are often suitable for applications such as copy machines, power supplies, 50 SPST-NO 480-3230-ND 38.85 31.69 28.63 | 3601-050010001 

telecommunications and ovens. 3455RC Series 

Specifications: 29.4 SPST-NC 480-3231-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000222 

* Operating Temperature Range: 0°C ~ 260°C. 35 SPST-NC 480-3232-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000223 

* Dielectric Strength: MIL-STD-202, Method 301; 2000Vac 60 Hz - Terminal to Case 40.6 SPST-NC 480-3233-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000224 
46.1 SPST-NC 480-3234-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000225 

5 ' 51.7 SPST-NC 480-3235-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000226 
neOO ene Phone isenee 57.2 SPST-NC | 480-3236-ND 10.40 848 7.54 | 3455RC 01000227 

62.8 SPST-NC 480-3237-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000228 
68.3 SPST-NC 480-3238-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000229 
73.9 SPST-NC 480-3239-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000230 
79.4 SPST-NC 480-3240-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000231 
85 SPST-NC 480-3241-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000232 
90.6 SPST-NC 480-3242-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000233 
214 SPST-NO 480-3243-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000243 
32.2 SPST-NO 480-3244-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000244 
43.3 SPST-NO 480-3245-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000245 
54.4 SPST-NO 480-3246-ND 10.40 8.48 7.54 | 3455RC 01000246 


_ : ; WE 
= tyco Electronics P&B Magnetic Hydraulic 


7 ig Current i-Key Price Each Potter & Brumfield 
Circuit Breakers (A) _| Description Part No. 1 25 50_| PartNo. 
Autherized!Distributor Dim: inmm Fig. 1 — White Toggle Type Actuator 
5 SP, Instantaneous PB426-ND 19.63 17.18 15.55 W67-X2Q10-5 
10 SP, Std Delay, VDE | PB427-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q52-10 
219.05 W > 10 | SP, Std Delay PB592-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q12-10 
15 SP, Std Delay PB428-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q12-15 
20 SP, Std Delay PB593-ND 19.63 17.18 15.55 | W67-X2Q12-20 
10 DP, Std Delay PB429-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-10 
15 DP, Std Delay PB430-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-15 
20 DP, Std Delay PB431-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-20 
30 DP, Std Delay PB594-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-30 
10 3P, Std Delay PB432-ND 61.90 54.16 49.01 W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Type Actuator 
10 SP, Std Delay PB433-ND 21.84 19.11 17.29 | W91-X112-10 
20 SP, Std Delay PB434-ND 21.84 19.11 17.29 | W91-X112-20 
1 DP, Std Delay PB435-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-1 
10 DP, Std Delay PB595-ND® 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-10 
15 DP, Std Delay PB436-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-15 
20 DP, Std Delay PB437-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-20 
30 DP, Std Delay PB438-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-30 
50 DP, Std Delay PB439-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-50 
The W6/WS9 series are designed for the international market. Magnetic hydraulic breakers are a proven design 30 SP, Std Delay BESS ND 83.90 73.42, 66.43: | W93-X112-30 
where the hydraulic delay provides tripping that is highly tolerant to changes in ambient temperatures. W9 50 3P, Std Delay PB440-ND 83.90 73.42 66.43 | W93-X112-50 
units have ON/OFF molded into the area at the base of the toggle. Kit — RoHS Compliant 
FEATURES: Hardware Toggle Kit for DP | PB817-ND 1.49 1.31 1.18 | 96-500A 
¢ Calibration: Breakers will hold 100% of rated current. Breakers may trip between 101% and 124% of rated 
load. Breakers must trip at 125% of rated load and above. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C @ RoHS Compliant 
P&B Thermal Circuit Breakers WG is ; ee 
Current Digi-Key Price Each Brumfield 
W238 Series (A) Part No. 1 25 50 Part No. 
Push To Reset Type 
Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in mounting. Button extends for visual trip 0.25 PB180-ND® 5.26 4.60 4.47 W28-XQ1A-0.25 
indication on the push to reset versions. All breakers are black body with white rate marking. Panel thickness 0.50 PB181-ND@ 5.26 4.60 4.47 W28-XQ1A-0.50 
of .032” ~ .062” (.81mm ~ 1.57mm) except where noted. Optional push-on lockwasher for panel thickness 0.75 PB1022-ND@ 5.26 4.60 447 W28-XQ1A-0.75 
greater than .105" (2.67mm). 1.0 PB182-ND@ 5.26 4.60 4.17 W28-XQ1A-1 
Specifications: 1.0 PB1025-ND@t 5.26 4.60 4.17 W28-XT1A-1 
* Maximum operating voltage: 32VDC; 250VAC 2.0 PB183-ND® 5.26 4.60 4.17 W28-XQ1A-2 
© Will continuously carry 100% of rated current 3.0 PB184-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-3 
*.25 ~ 2 Amp Model may trip between 101% and 174% of rating within 1 hour, must trip at 175% of rating 3.0 PB1028-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-3 
within 1 hour at 25°C 4.0 PB185-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-4 
*3 ~ 20 Amp Model may trip between 101% and 134% of rating within 1 hour, must trip at 135% of rating 5.0 PB186-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-5 
within 1 hour at 25°C 5.0 PB1029-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-5 
6.0 PB187-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-6 
Push To Reset Type Dim. in Inches (mm) 7.0 PB188-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-7 
8.0 PB189-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-8 
8.0 PB1030-NDt 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-8 
Panel Cutout 9.0 PB1024-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-9 
(a8 09) (483) 10 PB190-ND@ 2.93 2.57 2.32 | Ww28-XQ1A-10 
10 PB239-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-10 
12 PB191-ND 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-12 
12 PB240-NDT 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-12 
15 PB192-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-15 
15 PB1026-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-15 
16 PB1023-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-16 
~) /=.37 (9.40) 76 (19.30) 20 PB425-ND@ 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-20 
625 20 PB1027-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-20 
(15.88) i e ALS Internal Lock Washer 
.250x.032 (6.35x.81) i! . _ PB241-ND@* Al 36 .33 55-025B 


Quick Connect Amp rating 
Terminals 


@ RoHS Compliant — ¢ Will mount in .075” ~ .105” (1.91mm ~ 2.67mm) thick panel, all others have std. panel 

thickness of .032” ~ .062” (.81mm ~ 1.57mm) * Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105” 

(2.67mm) thickness. 2 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2030 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


P&B Thermal Circuit Breakers (cont.) 


W58 Series 


WG 


Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” (6.35mm) 
quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes complete with 
knurled nut and hex nut assembled on bushing. 


Specifications: 


¢ Breaker will continuously carry 100% of rated load. It may trip 
between 101% and 144% of rated load, but must trip at 145% at 
25°C * Maximum operating voltage: 5S0VDC, 250VAC 


-660 
(16.76) 
mm 


.660 (16.76) 


Dim. in inches (mm) 


281 (7.14) 


= ITO 4 
pen Position 
{ih oH Button 


1.375 (34.93) 


440 


Black Etched 
Letters 


425 (11.18) 


(12.70) 
i 


-500 


.050 (1.27) 
Closed Position 
Mig 


Ml fi} .312 (7.92) 


42 o 
.250 X .032 (6.35 X .81) 
Quick Connect Terminals 


Cur- 
rent | Digi-Key Price Each 
(A) | Part No. 1 25 50 


Potter & 
Brumfield 
Part No. 


Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal 


1.0 | PB193-ND@t 6.55 5.74 5.19 | W58-XB1A4A-1 
2.0 | PB194-ND@+ 6.55 5.74 5.19 |W58-XB1A4A-2 
3.0 | PB195-ND@+ 6.55 5.74 5.19 | W5B-XB1A4A-3 
3.5 | PB1037-ND@$ 6.55 5.74 5.19 | W58-XB1A4A-3.5 
4.0 | PB196-ND@+ 6.55 5.74 5.19 |W58-XB1A4A-4 
5.0 | PB197-ND¢ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-5 
6.0 | PB198-ND@+ 4.70 412 3.73 |W58-XB1A4A-6 
7.0 | PB199-ND¢ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-7 
8.0 | PB200-ND¢ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-8 
10 | PB201-ND$ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-10 
12 | PB202-ND} 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-12 
15 | PB203-ND@t 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-15 
20 | PB204-ND@+ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-20 
25 | PB205-ND@+ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-25 
30 | PB206-ND+ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-30 


Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal 


1.0 | PB242-NDt 6.55 5.74 5.19 |W58-XC4C12A-1 
2.0 | PB243-NDt 6.55 5.74 5.19 | W58-XC4C12A-2 
3.0 | PB244-NDt 6.55 5.74 5.19 | W58-XC4C12A-3 
5.0 | PB245-ND@t 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-5 
7.0 | PB246-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-7 
10 | PB247-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-10 
15 | PB248-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-15 
20 | PB249-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-20 
25 | PB250-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-25 


@ RoHS Compliant + White button, Red Marking, Red Trip Band 


+ White button, Black Marking, Red Trip Band 


W54 Series 
Push to Reset Only 
Thermal Circuit Breaker 


AN: @ 


Features: 

* New Inexpensive Design 

* Can not be manually tripped 
* Includes Mounting Hardware 


Dim. in Inches (mm) 


9.8mm x 
12.6mm long 
ra 


Accessories for W58 and W54 Series 


Potter & Brumfield 
Part No. 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 50 


“Push to Reset” disk for panel, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB253-ND® -38 34 31 33-012A 
“Push to Reset” disk for panel, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB254-ND® 43 38 35 33-012C 
Knurled Nut, Silver Plated, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB255-ND® 62 55 -50 55-010A 
Knurled Nut, Black, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB256-ND@® = 1.03 91 82 55-010E 


RoHS Compliant 


W23 and W31 Series 


Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 

actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual 

trip indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 

(toggle) offers an On/Off switch combined with circuit protection. Both 

series have amperage marking on the end of the actuator and 8-32 

screw terminals. Single Pole only. 

Features: 

¢ Calibration: Will continuously carry 100% of rating, may trip between 
101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in one hour 

¢ Maximum Operating Voltages: 50VDC or 250VAC (to 400Hz) 

* Dielectric Strength: Over 1,500 volts RMS 

¢ Endurance Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 
10,000 mechanical cycles 

¢ Termination: Two #8-32 screw terminals 


Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as 
Supplementary Protectors. File E69543, and CSA Certified as 
Appliance Component Protectors, File LR15734 

Dim. in mm 


Fig. 1 — W23 Series 


Reset button in "ON" 
position. White 


#8-32 


Screws w/ 4.17 
washers 
° 'y 45 
3/8-24 fe 


Threaded 
bushing 


9.8 indicator not visible 


#8-32 
Screws w/ 1, 
washers 


Threaded 
bushing 
76 


Potter & 
Brumfield 
Part No. 


Current | Digi-Key Price Each 
(A) Part No. 1 25 50 


Fig. 1 — Push/Pull Type 
1.0 PB399-ND 34.99 30.62 27.71 
2.0 PB400-ND® 34.99 30.62 27.71 
3.0 PB401-ND 34.99 30.62 27.71 
5.0 PB402-ND 22.80 19.95 18.05 
7.5 PB403-ND 22.80 19.95 18.05 
10 PB404-ND 22.80 19.95 18.05 
15 PB405-ND® 22.80 19.95 18.05 
20 PB406-ND 22.80 19.95 18.05 
25 PB407-ND 22.80 19.95 18.05 
30 PB408-ND 22.80 19.95 18.05 


W23-X1A1G-1 
W23-X1A1G-2 
W23-X1A1G-3 
W23-X1A1G-5 
W23-X1A1G-7.50 
W23-X1A1G-10 
W23-X1A1G-15 
W23-X1A1G-20 
W23-X1A1G-25 
W23-X1A1G-30 


Cur- Potter & 

rent | Digi-Key Price Each Brumfield 

(A) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
5 | PB1043-ND 2.86 2.50 2.27 | W54-XB1A4A10-5 
10 | PB1044-ND 2.86 2.50 2.27 | W54-XB1A4A10-10 
15 | PB1045-ND 2.86 2.50 2.27 | W54-XB1A4A10-15 
20 | PB1046-ND 2.86 2.50 2.27 | W54-XB1A4A10-20 
25 | PB1047-NDt 3.17 2.78 2.51 | W54-XB1A4A10-25 
30 | PB1048-NDt 3.17 2.78 2.51 | W54-XB1A4A10-30 
35 | PB1049-NDt$ 4.01 3.51 3.18 | W54-XB1A4A10-35 

Optional Protective Boot 
— | PB1136-ND 1.37 1.20 1.09] 1-1423696-6 


t+ Not VDE Approved 


+ Not UL Approved 


35 PB409-ND®@ 22.80 19.95 18.05 
40 PB410-ND 22.80 19.95 18.05 
50 PB411-ND@ 22.80 19.95 18.05 


W23-X1A1G-35 
W23-X1A1G-40 
W23-X1A1G-50 


Fig. 2 — Toggle Type 
41.04 35.91 32.49 
41.04 35.91 32.49 
41.04 35.91 32.49 
28.37 24.83 22.46 
28.37 24.83 22.46 
28.37 24.83 22.46 
28.37 24.83 22.46 
28.37 24.83 22.46 
28.37 24.83 22.46 


1.0 PB412-ND 
2.0 PB413-ND 
3.0 PB414-ND 
5.0 PB415-ND 
7.5 PB416-ND 
10 PB417-ND® 
15 PB418-ND 
20 PB419-ND® 
25 PB420-ND 


W31-X2M1G-1 
W31-X2M1G-2 
W31-X2M1G-3 
W31-X2M1G-5 
W31-X2M1G-7.50 
W31-X2M1G-10 
W31-X2M1G-15 
W31-X2M1G-20 
W31-X2M1G-25 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) Part No. 1 25 50 Part No. 
30 PB421-ND 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-30 
35 PB422-ND 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-35 
40 PB423-ND 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-40 
50 PB424-ND 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-50 


@ RoHS Compliant 


W57 Series Miniature 
Thermal Breaker 


Specifications: 

Electrical Data @ 25°C: « Calibration: 
Will continuously carry 100% of rating. 
May trip between 101% and 134%, but 
must trip at 135% of rating within one 
hour at 25°C * Maximum Operating 
Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC. 
(Mounting Hardware included.) 


@ Adis 


Dim. in Inches (mm) 


Mechanical/Environmental Data: 

* Operating Temperature Range: 0°C 
~ 60°C * Termination: .250” quick 
connects 


Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary 
Protectors, File E69543, for Canada and the United States 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) Part No. Al 25 50 Part No. 
Metal Bushings (15/32) 

5.0 PB532-ND 1.99 1.75 1.58 | W57-XB7A4A10-5 
8.0 PB658-ND 1.99 1.75 1.58 | W57-XB7A4A10-8 
10 PB533-ND 1.92 1.68 1.52 | W57-XB7A4A10-10 
15 PB534-ND 1.92 1.68 1.52 | W57-XB7A4A10-15 
20 PB535-ND 2.11. 1.85 1.68 | W57-XB7A4A10-20 


Plastic Bushings (9.8mm) 


5 PB1068-ND 2.54 2.23 2.02 | W57-XB1A7A10-5 

10 PB1069-ND 2.54 2.23 2.02 | W57-XB1A7A10-10 
15 PB1070-ND 2.54 2.23 2.02 | W57-XB1A7A10-15 
20 PB1071-NDt 2.54 2.23 2.02 | W57-XB1A7A10-20 


t+ Not VDE Approved 


W33 Series 


Combination switch and separate circuit breaker in one package. 5-20 
Amp versions available in either one circuit breaker with separate 
switch or 2 circuit breaker option available. Lighted or non-lighted 
actuator with convenient snap-in mounting. Available in three colors: 
black, white or amber. Illuminated versions are 120VAC neon lamps. 
Two breaker models will trip both sides when only 1 side is overdriven. 
Reset is accomplished with rocker actuator at front of device. 
Specifications: 
¢ Breaker will continuously carry 100% of the rated load. It may trip 
between 101% and 135% of rated load, but must trip at 135% within 
1 hour at 25°C 
* Maximum Operating Voltage: 50VCD, 250VAC 


Dim. in Inches (mm) 


850 
(21.59) 
Pole, —1 Pole 
2 \ESV 1 


Cur- Potter & 
Pole 1/Pole 2 | rent |Digi-Key Price Each =‘|Brumfield 
Type (A) |Part No. 1 25 ‘|Part No. 
5.0 |PB257-NDt 16.85 14.75 /W33-S1N1Q-5 
Switch/Breaker | 15 /PB259-NDt®@ 16.85 14.75 /W33-S1N1Q-15 
20 |PB260-NDt® 16.85 14.75 |W33-S1N1Q-20 
5.0 |PB1032-ND¢@ 20.42 17.88 |W33-S4B10-5 
Switch/Breaker,| 10 |PB261-ND$ 20.42 17.88 |W33-S4B10-10 
120V Illum. | 15 |PB262-ND$ 20.42 17.88 |W33-S4B10-15 
20 |PB1031-ND$@ 20.42 17.88 |W33-S4B1Q-20 
2Breakers | 20 |PB263-NDA® 23.78 20.82 |W33-T2N1Q-20 
2 Breakers, 5.0 |PB264-ND$® 26.74 23.40 |W33-T4B10-5 
420V tllum, | 10 |PB265-ND$® 26.74 23.40 |W33-T4B10-10 
15 |PB266-ND$® 26.74 23.40 |W33-T4B10-15 
@ RoHS Compliant + Black Amber A White (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2031 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


P&B Thermal Circuit Breakers (cont.) 


W51 Series Rocker / Breaker Combination cis 

Features: 

* Compact, trip-free, rocker-actuated design 

¢ Provides circuit protection and power switching in a single 
unit 

¢ Snaps into the same cutout as many common power 
switches 

Electrical Data @ 25°C: 

* Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip 
between 101% and 134%, but must trip at 135% of rating 
within one hour at 25°C 

¢ Maximum Operating Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC 
50/60Hz 

« Reset Time: 60 Seconds 

Mechanical/Environmental Data: 

* Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C 

* Termination: .250” quick connects 

¢ Illumination Voltage: 120 or 230VAC 

Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary 

Protectors, File E69543, for Canada and the United States 


Dim. in inches (mm) 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
Description (A) Part No. 1 25 50 Part No. 
5.0 | PB1036-ND@ 3.29 288 2.61 | W51-A152A1-5 
BlackiBoay; 10 | PB1033-ND¢ 3.29 2.88 2.61 | W51-A152A1-10 
Nenelluminated 15 | PB1034-ND¢@ 3.29 2.88 2.61 | W51-A152A1-15 
Bee eos 20 | PB1035-ND¢ 3.29 288 2.61 | W51-A152A1-20 
5.0 | PB528-ND 3.43 3.01 2.72 | W51-A121B1-5 
Black Body, 120V 10 | PBS529-ND 3.43 3.01 2.72 | W51-A121B1-10 
lllum. Red Rocker 15 | PBS30-ND@ 3.43 3.01 2.72. | W51-A121B1-15 
20 | PB531-NDe 3.43 3.01 2.72. | W51-A121B1-20 
5.0 | PB652-ND@ 3.43 3.01 2.72 | W51-A122B1-5 
7.0 | PB654-ND@ 4.63 4.06 3.67 | W51-A122B1-7 
Black Body, 230V 8.0 | PB655-ND 3.43 3.01 2.72 | W51-A122B1-8 
illum. Red Rocker 10 | PB677-ND 3.43 3.01 2.72 | W51-A122B1-10 
15 | PB678-ND 3.43 3.01 2.72 | W51-A122B1-15 
20 | PB653-ND 3.43 3.01 2.72 | W51-A122B1-20 


@ RoHS Compliant 


Carling 
Technologies” 


Thermal Circuit Breakers 


The CLB Series is a compact, single pole, push- 
to-reset thermal circuit breaker designed to protect 
equipment. 


mm @ 4 
Dim. in inches (mm) 


1.38 (35.05) 


* Comes with push-to-reset disk 231 


°o (of | 

; F . F (58.67) 1.69 
* Dielectric Strength: 1500 VAC/ 1 minute | (42.93) 
¢ Interrupting capacity: 1000 amps 


's* 


Specifications: 


 Resettable overload capacity: 10 x rated current “\2500C 


* Insulation Resistance: 100MQ. .394 (10.01) 


444 ~| 


* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 
(11.20) 


° Voltage drop: <0.25V 


* Mounting hardware included Mounting Hole 


Current Digi-Key Price Each Carling Technologies 
(A) Part No. 1 10 25 | Part No. 
10 432-1053-ND 2.30 2.02 1.73 | CLB-103-11-B-3-A-B-A 


Panel Mount Rocker Circuit Breakers 


Dim. in inches (mm) 


WE CE 


Specifications: 
¢ Rating: 125-250VAC, 50VDC 


¢ Interrupting Capacity: 1000 amps 


¢ Insulation Resistance: 100MO 


.760 (19.30) 


Current Digi-Key Price Each Carling Technologies 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
9.0 432-1129-ND 1.96 1.72 1.47 CTB-B-B-09 


. 
. : 


Sensat 


Technologies 


ATR11 Thermal Circuit Breakers 


Thermal circuit breakers from Sensata Technologies, AIRPAX® brand features a trip mechanism of the 
circuit protector is designed to open the contacts in the event of a current flow in excess of the rated current 
and in accordance with the time/current characteristics of the device. A bimetal strip deflects and releases 
the latch mechanism when heated by an overload. The strip has the advantage of being immune to high 
inrush currents and line transients. Includes mounting hardware. 


Applications: 

* Power Strips 

* Single-Phase Motors 

¢ Transformers 

* Solenoids 

°UPS 

Specifications: 

* Rated Voltage: 240 VAC, 50/60HZ 

* Operating Temperature: 60°C Maximum Ambient 
* Dielectric Strength: 1.5 KV for 1 minute (per EN60934) 
© Operational Life: 1,000 Cycles @ 2x1n 


Dim. in inches (mm) 


Current Digi-Key Price Each Sensata 

(A) Part No. i 10 25 Part No. 

0.5 723-1119-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-0.5A 
al 723-1120-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-1.0A 
2 723-1121-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-2.0A 
3 723-1122-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63BB-3.0A 
4 723-1123-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-4.0A 
5 723-1124-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-5.0A 
6 723-1125-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-6.0A 
7 723-1126-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-7.0A 
8 723-1127-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-8.0A 
10 723-1128-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-Y-63-BB-10.0A 
12 723-1129-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-Y-63-BB-12.0A 
15 723-1130-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-15.0A 

0.5 723-1131-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-0.5A 
5 723-1132-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-1.0A 
2 723-1133-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-2.0A 
3 723-1134-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-3.0A 
4 723-1135-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-4.0A 
5 723-1136-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-5.0A 
6 723-1137-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-6.0A 
7 723-1138-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-7.0A 
8 723-1139-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-8.0A 
10 723-1140-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-Y-63-WB-10.0A 
12 723-1141-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-Y-63-WB-12.0A 
15 723-1142-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-15.0A 

ATR20 Thermal Circuit Breakers 


Dim. in inches (mm) 
Sensata Technologies, AIRPAX® brand of 
ATR20 series circuit protector is a single 
pole, thermally operated, snap-action 
overload protector, with a manual, push- 
to-reset mechanism providing reliable 
‘trip-free’ operation on overloads and 
short-circuits within the maximum capacity 
specified. 


Specifications: 

* Rated Voltage: 125/250 VAC, 50/60 Hz, 
50VDC 

* Actuation: Reset button, type “R” 

* Dielectric Strength: 1500VAC for 1 
minute 

*Housing Material: Thermoplastic/ 
Thermoset 

* Contact Material: Silver Alloy 

* Terminal Material: Copper Alloy 


* Applicable Approvals: UL1077, CSA 22.2 
No. 235-04, TUV EN 60934 


Current Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. (A) Part No. d 10 25 | Part No. 
5 723-1143-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-5.0A-2 
8 723-1144-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-8.0A-2 
1 10 723-1145-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-10.0A-2 
12 723-1146-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-12.0A-2 
15 723-1147-ND 8.19 7.88 7.56 | ATR20-A-63S-WB2-B-15.0A-2 
20 723-1148-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-20.0A-2 
5 723-1149-ND 5.32 5.04 4.56 | ATR20-W-63S-B1-N-5.0A-0 
8 723-1150-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-W-63S-B1-N-8.0A-0 
2 10 723-1151-ND 5.32 5.04 4.56 | ATR20-W-63S-B1-N-10.0A-0 
12 723-1152-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-W-63S-B1-N-12.0A-0 
15 723-1153-ND 5.32 5.04 4.56 | ATR20-W-63S-B1-N-15.0A-0 
20 723-1154-ND 5.32 5.04 4.56 | ATR20-W-63S-B1-N-20.0A-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2032 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Technologies Dim. in 


Magnetic Circuit Breakers — 


SNAPAK is a AIRPAX® brand, snap-acting magnetic circuit protector that combines power switching and accurate, reliable circuit protection in one aesthetically 
pleasing package. SNAPAK circuit protectors are UL Recognized as supplementary protectors per UL STD. 1077, CSA Certified as supplementary protectors 
per CSA STD. C22.2 No. 235. Typical applications include office appliances, electronic data processing, medical equipment, business machines, vending and 


amusement machines. Push-pull versions are particularly well suited for medical instrumentation, automotive production transfer lines and other applications where - 2X 9.156 7 
accidental turn off is unacceptable. Sy 5 (3.96) 
Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Amps Part No. 1 10 25 Part No. 
IE Series Magnetic Breaker 
10 723-1155-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-10.0-91-V 
15 723-1156-ND 21.42 20.28 18.36 | IEG1-1-72-15.0-91-V 
Presta Sh rong Delay: 20 723-1157-ND 21.42 20.28 18.36 | IEG1-1-72-20.0-91-V 
White Handle, QC Terminal nto 7 : ‘ : Seameadene 
25 723-1158-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-25.0-91-V 
30 723-1159-ND 21.42 20.28 18.36 | IEG1-1-72-30.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay 40 723-1160-ND 22.40 21.20 19.20 | IEG6-1-72-40.0-91-V 
White Handle, Screw Terminal 50 723-1161-ND 23.10 21.87 19.80 | IEG6-1-72-50.0-91-V 
10 723-1162-ND 49.14 46.51 42.12 | IEGH11-1-72-10.0-91-V 
1 Peake: DP. Long Delay 20 23-1163-ND 0.68 47.9 43.44 | IEGH11-1-72-20.0-91-V 
White Handle QC Terminal ee ou LF : eer 
30 723-1164-ND 50.68 47.97 43.44 | IEGH11-1-72-30.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay 40 723-1165-ND 52.50 49.69 45.00 | IEGH66-1-72-40.0-91-V 
white handle screw terminal 50 723-1166-ND 52.50 49.69 45.00 | IEGH66-1-72-50.0-91-V 
50 723-1167-ND 30.66 29.02 26.28 | IELK1-1-72-50.0-01-V 
Breaker, SP, Long Delay 
Waits Hendio Suid reranel 70 723-1168-ND 42.84 40.55 36.72 | IELK1-1-72-70.0-01-V 
100 723-1169-ND 42.84 40.55 36.72 | IELK1-1-72-100.-01 
Breaker, DP, Long Delay 50 723-1170-ND 78.26 74.07 67.08 | IELHK11-1-72-50.0-01-V 
White Handle Stud Terminal 70 723-1171-ND 102.62 97.13 87.96 | IELHK11-1-72-70.0-01-V 
R11 Rocker and PP11 Push-Pull 
5 723-1173-ND 20.30 19.22 17.40 | R11-4-5.00A-RO1CV-V 
P Rocker Breaker, SP 4 723-1174-ND 20.30 19.22 17.40 | R11-4-4.00A-RO1CV-V 
5 723-1175-ND 17.92 16.96 15.36 | R11-2-5.00A-BO6CV-V 
Rocker Breaker, DP 75 723-1176-ND 56.42 53.40 48.36 | R21-4-7.50A-BO6IV-V 
3 Push-Pull, Breaker DP, QC Terminal 10 723-1177-ND 41.30 39.09 35.40 | PP21-2-10.0A-OC-V 
Push-Pull Breaker, SP, QC Terminal 2 723-1178-ND 17.36 16.43 14.88 | PP11-62-2.00A-OC-V 
Dimensions Inches (mm) No. of Trip Digi-Key Price Each American Electrical 
LxHxW Poles Current (A) Part No. 1 10 50 Part No. 
AMERICAN ™ UL 1077 for AC Ci 
ELECTRICAL INC or Ae current 
. 1 288-1204-ND 18.13 16.32 14.50 CiA1P 
2 288-1205-ND 18.13 16.32 14.50 C2A1P 
5 288-1206-ND 18.13 16.32 14.50 C5A1P 
DIN Rail Mou nted 10 288-1207-ND 18.13 16.32 14.50 C10A1P 
15 288-1208-ND 18.13 16.32 14.50 C15A1P 
* ‘ 2.87X9.66 x .51 (73 x 93 x 13) t 20 288-1209-ND 18.13 16.32 14.50 C20A1P 
Circuit Breakers = 25 288-1210-ND 18.13 16.32 14.50 C25A1P 
7 30 288-1211-ND 18.13 16.32 14.50 C30A1P 
H draulic = 40 288-1212-ND 18.13 16.32 14.50 C40A1P 
y 50 288-1213-ND 18.13 16.32 14.50 C50A1P 
. 1 288-1214-ND 36.25 32.63 29.00 CTA2P 
Magnetic 2 288-1215-ND 36.25 32.63 29.00 C2A2P 
5 288-1216-ND 36.25 32.63 29.00 C5A2P 
@ ¢ Ww 10 288-1217-ND 36.25 32.63 29.00 C10A2P 
LAS 15 288-1218-ND 36.25, 32.63 29.00 C15A2P 
C 2:87 9:66 :1,02:(79 x. 99%26) 7 20 288-1219-ND 36.25 32.63 29.00 C20A2P 
25 288-1220-ND 36.25 32.63 29.00 C25A2P 
30 288-1221-ND 36.25 32.63 29.00 C30A2P 
40 288-1222-ND 36.25 32.63 29.00 C40A2P 
50 288-1223-ND 36.25 32.63 29.00 C50A2P 
1 288-1224-ND 54.38 48.94 43.50 CTA3P 
2 288-1225-ND 54.38 48.94 43.50 C2A3P 
5 288-1226-ND 54.38 48.94 43.50 C5A3P 
10 288-1227-ND 54.38 48.94 43.50 C10A3P 
15 288-1228-ND 54.38 48.94 43.50 C15A3P 
BTR S O68 15879 %98'%99) 8 20 288-1229-ND 54.38 48.94 43.50 C20A3P 
25 288-1230-ND 54.38 48.94 43.50 C25A3P 
30 288-1231-ND 54.38 48.94 43.50 C30A3P 
40 288-1232-ND 54.38 48.94 43.50 C40A3P 
50 288-1233-ND 54.38 48.94 43.50 C50A3P 
UL 489 for AC Current 
1 288-1354-ND 22.50 20.25 18.00 C1A1P-489 
UL 1077 Approved: 2 288-1355-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-489 
; . ; : 5 288-1356-ND 22.50 20.25 18.00 C5A1P-489 
Trip Curve: 2 Standard *M Voltage: 
oop Ure: & standard’ *§ cximum vowage: | 2.91 x 3.66 x 51 (74x 93 x 13) 1 10 288-1357-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-489 
277/480 50/60 Hz Interrupting Cap: 
15 288-1358-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-489 
ODORS NEY 1 Q00R: 217M \Q00A 20 288-1359-ND 22.50 20.25 78.00 C20A1P-489 
480V + Dielectric Strength: 1960V 50/60Hz 25 288-1360-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-489 
«Insulation Resistance: 100MQ »* Operating 1 288-1361-ND 45.00 40.50 36.00 C1A2P-489 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C 2 288-1362-ND 45.00 40.50 36.00 C2A2P-489 
5 288-1363-ND 45.00 40.50 36.00 C5A2P-489 
UL 489 Approved: 2.91 x 3.66 x 1.02 (74 x 93 x 26) 2 10 288-1364-ND 45.00 40.50 36.00 C10A2P-489 
*Trip Curve: KM Standard * Maximum 15 288-1365-ND 45.00 40.50 36.00 C15A2P-489 
Voltage: 120/240V 50/60Hz * Interrupting 20 288-1366-ND 45.00 40.50 36.00 C20A2P-489 
Cap: 10,000A. * Dielectric Strength: 1,500V 25 288-1367-ND 45.00 40.50 36.00 C25A2P-489 
50/60Hz Insulation Resistance: 100MQ qi sane for DC Current 250 OWS 78100 GiAIP-BOVDG 
Operating T ture R : -40°C ~ Pua ; : : 
Sus oe et ene 2 288-1369-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-80VDC 
5 288-1370-ND 22.50 20.25 18.00 C5A1P-80VDC 
: 10 288-1371-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-80VDC 
UL 489A Approved: Daiaaaewel peteniaa F 15 288-1372-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-80VDC 
¢Trip Curve: U2 Standard »* Maximum 91 X 9.66 x .51 (74 x 93.x 13) 20 288-1373-ND 22.50 20.25 18.00 C20A1P-80VDC 
Voltage: 80VDC * Interrupting Cap: 10,000A 25 288-1374-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-80VDC 
* Dielectric Strength: 1.500V 50/60Hz 30 288-1375-ND 22.50 20.25 18.00 C30A1P-80VDC 
* Insulation Resistance: 100MQ_ + Operating 40 288-1376-ND 22.50 20.25 18.00 C40A1P-80VDC 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C 50 288-1377-ND 22.50 20.25 18.00 C50A1P-80VDC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2033 


Weidmiiller = 


e CCW 


Branch Rated / Supplemental Circuit Protection 


Weidmuller’s DIN-rail mounted circuit breakers are available for use in applications 
where circuit protection must be able to distinguish between circuit overloads and short 
circuits. Each circuit breaker has the ability to be reset without the need to change com- 
ponents. Circuit breakers in the 9926 Branch Rated Series are UL489 Listed and CSA 
Certified as branch rated protection devices under CSA 22.2 No. 5-02. The hydraulic 
magnetic trip mechanism offers 10,000A of interrupting capacity. Breakers in the 9926 


Supplement Rated Series are UL1077 recognized. 

Mounting Options: If the product is not vertically mounted in the normal DIN-rail 
mounting orientation, a rating factor must be applied. The published curves for these 
circuit breaker products are produced with the circuit breaker in the vertical mounting 
position. The rating factor only applies to the must hold and must trip points of the curve 
as the other parts (instantaneous trip point) stay largely unaffected. 


Dimensions Inches (mm) No. of Trip Digi-Key Price Each Weidmuller 
LxHxWw Poles Current (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
UL489 for AC Current 
1 281-2398-ND 20.43 18.39 16.34 9926251001 
2 281-2399-ND 20.43 18.39 16.34 9926251002 
5 281-2400-ND 20.43 18.39 16.34 9926251005 
2.91 x 3.65 x .51 (74 x 92.8 x 13) 1 10 281-2401-ND 20.43 18.39 16.34 9926251010 
15 281-2402-ND 20.43 18.39 16.34 9926251015 
20 281-2403-ND 20.43 18.39 16.34 9926251020 
25 281-2404-ND 20.43 18.39 16.34 9926251025 
1 281-2405-ND 40.85 36.77 32.68 9926252001 
ie 281-2506-ND 40.85 36.77 32.68 9926252002 
5 281-2507-ND 40.85 36.77 32.68 9926252005 
2.91 x 3.65 x 1.02 (74 x 92.8 x 26) 2 10 281-2508-ND 40.85 36.77 32.68 9926252010 
15 281-2509-ND 40.85 36.77 32.68 9926252015 
20 281-2510-ND 40.85 36.77 32.68 9926252020 
25 281-2511-ND 40.85 36.77 32.68 9926252025 
UL489A for DC Current 
1 281-2512-ND 20.43 18.39 16.34 9926251901 
2 281-2513-ND 20.43 18.39 16.34 9926251902 
5 281-2514-ND 20.43 18.39 16.34 9926251905 
10 281-2515-ND 20.43 18.39 16.34 9926251910 
15 281-2516-ND 20.43 18.39 16.34 9926251915 
20 281-2517-ND 20.43 18.39 16.34 9926251920 
2.91 x 3.65 x .51 (74 x 92.8 x 13) 1 25 281-2518-ND 20.43 18.39 16.34 9926251925 
30 281-2519-ND 20.43 18.39 16.34 9926251930 
35 281-2520-ND 20.43 18.39 16.34 9926251935 
40 281-2566-ND 20.43 18.39 16.34 9926251940 
45 281-2521-ND 20.43 18.39 16.34 9926251945 
50 281-2522-ND 20.43 18.39 16.34 9926251950 
60 281-2523-ND 20.43 18.39 16.34 9926251960 
UL1077 for AC Current 
1 281-2524-ND 16.00 14.56 13.28 9926251501 
2 281-2525-ND 16.00 14.56 13.28 9926251502 
3 281-2526-ND 16.00 14.56 13.28 9926251503 
4 281-2527-ND 16.00 14.56 13.28 9926251504 
5 281-2528-ND 16.00 14.56 13.28 9926251505 
6 281-2529-ND 16.00 14.56 13.28 9926251506 
8 281-2530-ND 16.00 14.56 13.28 9926251508 
2.87 x 3.65 x .51 (73 x 92.8 x 13) 1 10 281-2531-ND 16.00 14.56 13.28 9926251510 
15 281-2532-ND 16.00 14.56 13.28 9926251515 
20 281-2533-ND 16.00 14.56 13.28 9926251520 
25 281-2534-ND 16.00 14.56 13.28 9926251525 
35 281-2535-ND 16.00 14.56 13.28 9926251535 
40 281-2536-ND 16.00 14.56 13.28 9926251540 
50 281-2537-ND 16.00 14.56 13.28 9926251550 
60 281-2538-ND 16.00 14.56 13.28 9926251560 
1 281-2539-ND 32.00 29.12 26.56 9926252501 
2 281-2540-ND 32.00 29.12 26.56 9926252502 
4 281-2541-ND 32.00 29.12 26.56 9926252504 
5 281-2542-ND 32.00 29.12 26.56 9926252505 
6 281-2543-ND 32.00 29.12 26.56 9926252506 
10 281-2544-ND 32.00 29.12 26.56 9926252510 
15 281-2545-ND 32.00 29.12 26.56 9926252515 
PBEX SCS x TORU 3X 9210-426) 2 20 281-2546-ND 32.00 29.12 26.56 9926252520 
25 281-2547-ND 32.00 29.12 26.56 9926252525 
30 281-2548-ND 32.00 29.12 26.56 9926252530 
35 281-2549-ND 32.00 29.12 26.56 9926252535 
40 281-2550-ND 32.00 29.12 26.56 9926252540 
50 281-2551-ND 32.00 29.12 26.56 9926252550 
60 281-2552-ND 32.00 29.12 26.56 9926252560 
10 281-2553-ND 48.00 43.68 39.84 9926253510 
15 281-2554-ND 48.00 43.68 39.84 9926253515 
20 281-2555-ND 48.00 43.68 39.84 9926253520 
25 281-2556-ND 48.00 43.68 39.84 9926253525 
2.87 X 9.05 x 1.54:(73.x 92.6 x 99) 7 30 281-2557-ND 48.00 43.68 39.84 9926253530 
40 281-2558-ND 48.00 43.68 39.84 9926253540 
50 281-2559-ND 48.00 43.68 39.84 9926253550 
60 281-2560-ND 48.00 43.68 39.84 9926253560 


Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Bus bar 1 pole, insulated 1m 281-2561-ND 50.15 45.14 40.12 67101904 
2 Bus bar 2 pole, insulated 1m 281-2562-ND 113.40 102.06 90.72 67101972 
3 Bus bar 3 pole, insulated 1m 281-2563-ND 169.53 152.58 135.62 67101971 
4 Bus bar end cap, 1 pole 281-2564-ND 65 59 52 67101973 
5 Bus bar end cap, 2 pole or 3 pole 281-2565-ND 1.30 1.17 1.04 67101974 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2034 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EGIBAN Combination Rocker/Circuit 
Grevit Protecion& Control Breaker Switches - 1410-F Series 


E-T-A circuit breakers for equipment are designed 
as safety critical items for protection during 
equipment failure. These circuit breakers may 
be required to operate just occasionally or very 
often during the life of the equipment and can 
confidently be reset by inexperienced personnel. 
All thermal breakers carry 100% rated current 
continuously and trip within one hour at 140% 
rating. Miniaturized single pole rocker/thermal 
circuit breaker combining ON/OFF switching and 
extremely fast overload performance in a single 
component. Returning the rocker switch through 


WG CED 


1-O Marking 


ATO Automotive Circuit Breakers 


- 1610 Series 


Miniaturized single pole press-to- 
reset and automatic reset thermal cir- 
cuit breaker designed for automotive 
fuse block installation. 
Applications: Extra low voltage 
wiring systems on all types of vehicles 
and marine craft. Voltage Rating: 
1610-21 Series: DC 32V; 1610-92 
Series: DC 12V_ Reset Period 
(@23°C): <15 sec. for 1610-92 Series 
Ambient Temperature: -40°C ~ 
85°C Terminals: Q.C. .250” 


Manual-Reset 


Aut 


(o-Reset 


the OFF position and back ON will reset the mech- Standard Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
anism and restore the supply. Illuminated versions (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
~ 120VAC lamp Manual-Reset ATO Breakers 
Applications: Motors, transformers, solenoids, 5 302-1334-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-5A 
PCBs, hand-held machines, appliances, instru- 6 302-1236-ND 9.09 8.49 7.38 1610-21-6A 
mentation. Voltage Rating: AC 250V; DC 48 10 302-1237-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-10A 
Ambient Temperature: ~40 C ~ 70°C Insulation Blade terminals 15 302-1234-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-15A 
Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V DIN 46244-C 20 302-1233-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-20A 
Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), (QC 2x .110) 25 302-1238-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-25A 
CSA, CE, VDE (EN60934); (See data sheets for 30 302-1239-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-30A 
details) Auto-Reset ATO Breakers 
Current | DighKey Price Each ETA 5 302-1336-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-5A 
ABs PRES: ee ee N ro | 302-1242.ND 2.09 2.49 rea | 161092108 
SP, Red Non-Illuminated Actuators — RoHS Compliant 15 ee 2 EAN) 9.09 8. 49 7.38 161 6054 5A 
1 302-1164-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-1A 30 302-1246-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-30A 
2 302-1165-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-2A 
5 302-1168-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-5A F . . 
to | 302-1169-ND 11.93 11.13 10.94 _ | 1410-F110-P1F1-W140-10A Din Rail Terminal Blocks for 1610 
SP, Red Illuminated Actuators . . 
1 302-1170-ND@ 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-1A Series and 1 1 80 Series 
2 302-1171-ND 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-2A = . 
5 302-1174-ND 13.52 1263 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A eet een i acl on aie 
10 | 302-1175-ND 13.52 1263 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-10A SseuRueUE : ae ee 
- Single Mounting Socket with Screw 
RoHS Compliant Terminals; 6-32 UNC 302-1330-ND 5.06 4.73 4.39 | 12-J20 
Single Mounting Socket with Blade 
Combination Rocker/Circu it (Ors) Terminals; A6.3 ~ 0.8 (Q.C. .250") 302-1331-ND 5.06 473 4.39 | 12-P10 
—— Single Mounting Socket with 1 Blade 
i wa ; Terminal; A6.3 ~ 0.8 (Q.C. .250")/ 
Breaker Switches 3120 Series W GCE @ 1 Screw Terminal 6-32 UNC 302-1332-ND 5.06 473 439 | 12-A10 


1-O Marking Standard 


Blade terminals 
(QC 2x .110) 


1.61 +! 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering the choice of single pole, 
double pole with single pole protection, and double pole with protection on both poles. Designed for snap-in 
panel mounting. Optical magnetic trip coil for short circuit protection available. 

Applications: Motors, transformers, solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, electro- 
medical equipment, power supplies, communications systems. 

Voltage Rating: AC 240V; DC 50V Ambient Temperature: -30°C ~ 60°C Insulation Voltage: 2.5kV 
Dielectric Strength: AC 3,000V (1,500V Double Pole) Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), 
CSA, CE, VDE (EN60934), CCC; (See data sheets for details) 


Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. i 10 25 Part No. 
Single Pole, Black Actuators 
il 302-1176-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-1A 
5 302-1178-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-5A 
10 302-1179-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-10A 
15 302-1180-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-15A 
20 302-1181-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-20A 
30 302-1337-ND 14.06 13.13 12.19 3120-F3P1-P7T1-W01D-30A 
Single Pole, White Actuators 
y| 302-1182-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W02D-1A 
15 302-1186-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W02D-15A 
20 302-1187-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W02D-20A 
30 302-1341-ND 14.06 13.13 12.19 3120-F3P1-P7T1-W02D-30A 
Double Pole, Black Actuators 
2 302-1191-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-2A 
5 302-1195-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-5A 
10 302-1200-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-10A 
15 302-1203-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-15A 
20 302-1206-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-20A 
Double Pole, White Actuators 
1 302-1208-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-1A 
2 302-1210-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-2A 
10 302-1219-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-10A 
15 302-1222-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-15A 
20 302-1225-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-20A 


Single Pole Thermal Circuit 


Breakers - 1180 Series 
cE cWAd us 


Miniaturized single pole thermal 
circuit breaker with switching 
function (push-push actuation). 


Reliable snap-acting and trip-free mechanism. Approved to CBE 
standard EN/IEC 60934. S-type, TO. Blade terminals fitting into sockets 


for rail mounting. 


Applications: Protection of loads in power distribution systems in 
control cabinets and process control Voltage Rating: AC 250V; DC 
72V Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C Terminals: Q.C. .250” blade 


Agency Approvals: CE, VDE and UL Recognized (+Canada) 


Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
0.25 302-1323-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-0.25A 
0.5 302-1324-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-0.5A 
1 302-1326-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-1A 
2 302-1327-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-2A 
3 302-1328-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-3A 
5 302-1329-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-5A 
10 302-1325-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-10A 


Thermal Circuit Breakers - 1658 Series 


Very cost effective design to 

wack international requireiants: L\ g (©) 
No exposed metal parts, which are, or could become, current 
carrying except for terminals, NO HOT rivets. Manual reset, 
cycling trip free mechanism. Applications: Battery chargers, 
consumer products, power supplies and motors. Voltage 
Rating: 240VAC; 28VDC (2HP motor rating) Terminals: 
Q.C. .250” blade Typical Life: 1,000 operations at 2 x In 
Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C, <= 7A -20°C ~ 40°C 
Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V 
Agency Approvals: UL Recognized (UL 1500), CSA, CCC, 
VDE (EN 60934); (See data sheets for details) 


Thread Neck 


Mounting 
Hole 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
3/8” - 27 Thread Neck with PAL Nut 

5 302-1257-ND ARGH, 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-5A 
10 302-1261-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-10A 
15 302-1264-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-15A 
20 302-1266-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-20A 
25 302-1267-ND phd 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-25A 
30 302-1268-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-30A 
35 302-1269-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-35A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2035 


Push-Push Switch/Thermal 
Circuit Breakers - 2-5700 Series QWIECE OS C 
104, 106 and 1 140 Series Single pole thermal circuit breaker with press-to- 


reset, tease-free, trip-free, snap action mechanism. 
The 2-5700 is a push-push switch/circuit breaker. 


Ea AN Thermal Circuit Breakers 


Circuit Protection & Control 


Fig. 1 — PCB Mount 3 toe = 1.158 Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). 
ae Voltage Rating: 250VAC, 50VDC 
BUY ass f Leek for Typical Life: 5,000 operations at 2 x IN 7 he 
O.1A-6A Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C | 
Insulation Voltage: 2.5kV . 
Dielectric Strength: AC 3,000V t499 Mounting Hole 
Terminals: Q.C. .250” blade ee: ae 
: Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN 60934), ‘A6.3-0.8~ * 
Fig. 2 — Panel Mount (Includes Bulk Hardware) SST UNSER Semko (EN60934) and SEV; (see data sheets (QC 250) 414 
A ri ‘ B pee eee for details) , 
de 
531 OFF rier 1 ssior? = 4.187 1 
ata } yar Current Digi-Key Price Each E-T-A 
ON i fF (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
1 302-1293-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-1A 
16 2 302-1294-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-2A 
eeu Blade torn. 5 302-1297-ND 14.76 13.78 12.80 | 2-5700-IG1-P10-DD-5A 
(Qc‘250) + | (QC 250) +] 10 302-1299-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-10A 
15 302-1300-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-15A 
re ' ae . . : 20 302-1301-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-20A 
Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, trip-free, snap action 25 302-1302-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-25A 


mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). Single pole, push to reset, black in color. 
Applications: Motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand-held machines and appliances, 
marine applications, caravans. Voltage Rating: AC 240V; DC 48V Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C 
Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V Agency Approvals: UL Recognized (UL 
1077), CSA, CE, VDE (EN60934), SEV and Kema; (See data sheets for details) 


Thermal Circuit Breaker/ 
Switches - 1120 Series ce Ge Ads 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. Double pole (single pole sensing) rocker switch/circuit 
Fig. 1 — 104 Series - Horizontal PCB Mount breaker with rocker actuation. Thermal positively trip free 
mechanism. It meets the requirements of the CBE standard 
0 6 et ate ee Te es pein EN 60934 (IEC 60934): S type, TO. Meets the requirements 
st O95: 07 : ; goo regarding fire resistance of EN 60335-1: 2007-02 Safety of 5 
1.2 302-1096-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-1.2A household and similar electrical appliances. Voltage 3 Water Splash 
2 302-1099-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-2A Ratings: AC 240V; DC 32V to EN 60934; AC 277V; DC Protection: _ 
3 302-1101-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-3A 50V to UL 1077 Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C (1120-2. “S 
5 302-1105-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-5A Terminals: Q.C. .250” blade Agency Approvals: VDE .3 Series only) 
A 302-1107-NDt 11.07 10.34 9.60 104-PR-7A (EN60934), UL Recognized (+Canada)(UL 1077) and CE 
8 302-1108-NDt 11.07 10.34 9.60 104-PR-8A C F DigihKi Price Each ETA 
it PR. urrent igi-Key rice Eac! -T- 
10 302-1109: NDE: ALOE : 1S 9.60 104-PR-10A (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 2A — 106 Series - Miniature Panel Mount White Opaque Actuators — Non-Illuminated 
0.1 302-1000-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-0.1A 3 302-1313-ND 11.21 10.46 9.72 1120-F150-P1T1-WBO0000-3A 
02 302-1001-ND 41.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-0.2A 5 302-1314-ND 11.21 10.46 9.72 | 1120-F150-P1T1-WB0000-5A 
03 302-1002:ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-03A 10 302-1311-ND 14.21 10.46 9.72 | 1120-F150-P1T1-WB0000-10A 
0.4 302-1003-ND 41.07 10.34 9.60 406-M2-P10-0.4A 15 302-1312-ND ate2 10.46 9.72 1120-F150-P1T1-WB0000-15A 
a : : 3 reader: Red Translucent Actuators — Illuminated 
0.5 302-1004-ND 11.07 10.34 9.60 | _106-M2-P10-0.5A 3 302-1317-ND 12.38 11.55 10.73] 1120-F150-P1T1-WC00B3-3A 
0.8 302-1006-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-0.8A 5 302-1318-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F150-P1T1-WC00B3-5A 
1 302-1007-ND 41.07 10.34 960 | 106-M2-P10-1A 10 302-1315-ND 12.38 11.55 10.73 | 1120-F150-P1T1-WCO0B3-10A 
15 302-1316-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F150-P1T1-WC00B3-15A 
15 302-1009-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-1.5A 
Red Translucent Actuators — Illuminated with Water Splash (IP66) Protection 
1.8 302-1010-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-1.8A 
2 302-1011-ND 41.07 10.34 9.60 106-M2-P10-2A 3 302-1321-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-3A 
a s Z : 2 aan aaa 5 302-1322-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-5A 
25 302-1012-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-2.5A 10 302-1319-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WCO00B3-10A 
3 302-1013-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-3A 15 302-1320-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-15A 
5 302-1309-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-5A 
10 302-1310-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-10A . ‘ - 
Fig. 2B — 1140 Series - Miniature Panel Mount Single Pole Thermal Circuit 
10 302-1020-ND 12.20 11.39 10.57 1140-G111-P1M1-10A . : © 
12 302-1021-ND 12.20 11.39 10.57 | 1140-G111-P1M1-12A Breaker/Switches - 3131 Series ce cWAdus 
15 302-1023-ND 12.20 11.39 10.57 1140-G111-P1M1-15A sets : ee 
Combination of single pole circuit breaker and On/ 


Off switch with soft-touch rocker actuation. Contoured 
rockers are sold separately and are available with 
a choice of colors and legends. The 3131 is sealed 
to provide IP66 rated front of panel water splash 
protection. It meets the requirements of circuit breaker 
standard EN 60934 (IEC 60934): S type, TO. Voltage 
Ratings: AC 240V; DC 28V Terminals: Q.C. .250” 
blade Agency Approvals: VDE (EN 60934), UL 
Recognized (+Canada)(UL 1077 & UL 1500) and CE 


t Requires different PCB layout 


PC Board Mount 1410-L2 Series A G Ce 


PCB Mount 


055-— 1.30 — 
Ub 


-378 


| | + Current Digi-Key Price Each E-T-A 
250299 400 (A) Part No. 1 10 25 | Part No. 
+122 039--||- —.031--|- On/Off Latching Function — Switch/Circuit Breakers 
1 302-1344-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-1A 
2 302-1346-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-2A 
Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload switching performance. th Se ENG joes ree Hee EAS ae 
Miniaturized construction minimizes PCB real estate required. Applications: transformers, solenoids, 15 302-1343-ND 1537 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-15A 
PCB's, hand-held machines, appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 50V_ Typical 20 302-1345-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-20A 
Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C ~ 100°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric = 3. Position On/Off/On Latching Function Switch Only —— 
strength: AC 1,500V Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), CSA, CE and VDE (EN60934); (See 7 — 
data sheets for details) 20T 302-1348-ND 15.37 14.35 13.32 3131-BF1NQ-000000-000-20A 
+ Ampere rating is for the switch contacts, 32V max. 
Current Digi-Key Price Each E-T-A . 
(A) Part No. 1 10 25 | Part No. Rocker Actuators - X3131 Series 
Thermal Breakers - Horizontal PCB Mount Bane RrGeEREh aaa 
igi-Key rice Eac! -T- 
=o eee fast | woumourromaee | | (a Pano aio" as | pa 
: Pilea 7 ; . - . re Blue Rocker, No Legend 302-1349-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WA0000 
1 302-1027-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-1A Black Rocker, No Legend 302-1350-ND 1.69 1.58  1.47| X3131-WBO000 
1.25 302-1028-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-1.25A Black Rocker, Anchor Light Legend 302-1351-ND 1.69 1.58 1.47) X3131-WBO2A1 
1.5 302-1029-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-1.5A Black Rocker, Navigation Light Legend 302-1352-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB04A1 
2 302-1032-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-2A Black Rocker, Anchor Legend 302-1353-ND_ _1.69 1.58 1.47 | X3131-WBO7A1 
2.5 302-1033-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-2.5A Black Rocker, Bilge Pump Legend 302-1354-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WBO9A1 
3.15 302-1034-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-3.15A Black aaa yore ica Se eONS ioe be bee SOT WMGoAE 
4 302-1035-ND 7.16 68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-4A Bee ROCKS renown ran egely pecel 4 ; : i 
° Black Rocker, Navigation Instruments Legend | 302-1357-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB14A1 
4.5 302-1036-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-4.5A 
Black Rocker, Shower Pump Legend 302-1358-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB17A1 
5 eet Tne 6.68 Gil + | aalO EOE Soe en Black Rocker, Search Light Legend 302-1359-ND 1.69 1.58 1.47] X3131-WB23A1 
6.3 302-1038-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-6.3A Black Rocker, Autopilot Legend 302-1360-ND 1.69 1.58  1.47| X3131-WB24A1 
8 302-1039-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-8A Black Rocker, Trim Tabs Legend 302-1361-ND 1.69 1.58 1.47] X3131-WB25A1 
10 302-1031-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-10A Black Rocker, Mast Lift Legend 302-1362-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB26A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2036 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Thermal Cutoffs (TCO) / Thermal-Links — EYP Type 


Features: * Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, 
featuring quick temperature response, and mountable in a small space without 
insulation or protection * High Reliability: TCO opens reliably when the equip- 
ment becomes abnormal, and is not resettable * Solid Structure: Unique 
formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly 
handling. (Axial lead type only) * Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially 
selected non-cadmium alloy * Thin Type: Thickness is less than 1mm. 
Available for spot welding. 


Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 
fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 
electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be 
used for overheating protection. 


Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; 

Vv (Japan): 33-xxx (see chart) F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: 
rene 4811.6-4510-1030 

UL (USA): £60271 BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: 

CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 


Series N, F and E 
Axial Lead Type 


Sealant (Epoxy resin) 


Insulating case 
(Ceramic) 


Fusible Alloy 


Special resin 


Special formed lead wire 


Dimensions (mm) 
LoD oD1 | od 


N Series 
F Series 
E Series 


9.0 25 3.0 38 0.60 
6.0 1.85 22 38 0.53 
5.0 15 18 38 0.53 


Series MT — Thin Type 


Insulating film (PET) 


Special resin 


Terminal (Ni) 


Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning ing Operating Holding (°c) Rating Standards 
Approved | Temp.1 Temp.2 Temp. Temp.4 /UL, VDE, AC/ Amp _ Volt Digi-Key Price Each Panasonic 
Standards| (°C) (°c) (°c) (°c) BEAB | CSA |DC (A) (V) Vv UL | CSA | VDE | BEAB | part No. 1 10 100 | PartNo. 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 eo) e) o) = 
No82 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 | 33-627 (e) 2] (e) (e) P10917-ND@ 45 AI .38 EYP-2BN082 
45 50 DC 4.0 50 ie) e) e) _ 
76 86 AC 3.0 125 e) 1e) e) = 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 (@) (e) (@) (e) P10920-ND@ 45 AL 38 EYP-2BN109 
65 74 DC 5.0 50 e) 1e) e) = 
76 86 AC 3.0 125 (e) e) e) _ 
N110 115 110 ae 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 (e) e) (e) — P10921-ND@ 45 AL 38 EYP-2BN110 
65 74 DC 5.0 50 e) 1e) ° = 
90 105 AC 3.0 125 © e) e) = 
N124 130 12642 94 105 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 (e) ©) (e) (e) P10922-ND 45 AL .38 EYP-2BN124 
80 94 DC 5.0 50 O e) ie = 
105 115 AC 3.0 125 e) 1e) ° = 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 | 33-621 e) (e) (e) (e) P10925-ND@ 45 AI .38 EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 ie) e) ie) — 
120 130 AC 3.0 125 eo) 1e) o) = 
N163 168 163 ny 120 135 200 AC 2.0 250 | 33-623 @) e) (@) (e) P10926-ND 45 AL 38 EYP-2BN163 
90 100 DC 6.0 50 e) 1e) e) = 
120 140 AC 3.0 125 e) 1e) () = 
N183 188 183 an 120 140 200 AC 2.0 250 | 33-625 oO e) (@) (e) P10927-ND 45 Al 38 EYP-2BN183 
120 130 DC 6.0 50 6) 1e) e) = 
F Series 
76 90 AC 2.0 125 ° 1e) e) = 
F115 115 110 . 80 90 200 150 AC 1.0 250 | 33-634 e) (e) (e) (e) P10912-ND@ 45 AL 38 EYP-1BF115 
70 80 DC 4.0 50 e) 1e) e) — 
120 135 AC 2.0 125 e) 1e) e) = 
F168 168 163 a 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 @) (e) e) = P10916-ND 45 Al 38 EYP-1BF168 
95 110 DC 5.0 50 e) 1e) (8) = 
E Series 
70 78 AC 1.5 125 eo) 1e) o) = 
E102 102 98+2 75 80 200 150 AC 0.5 250 | 33-632 ie) (e) (@) e) P10906-ND 45 Al 38 EYP-05BE102 
65 70 DC 3.0 50 e) 1e) ° = 
76 93 AC 1.5 125 ie} e) e) = 
E115 115 11042 80 95 200 150 AC 0.5 250 | 33-634 (e) e) @) (e) P10907-ND@ 45 AL 38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 6} 1e) ° = 
92 115 AC 1.5 125 () 1e) ce _ 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) (e) (8) e) P10909-ND 45 AL .38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 @} e) o) = 
99 120 AC 1.5 125 ie} e) ° = 
E139 139 13543 103 120 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) ie (e) e) P10910-ND+ 45 AI .38 EYP-05BE139 
92 110 DC 3.0 50 ie) e) e) _ 
MT Series t+ 
MT102 P10934-ND 89 82 75 | EYP-2MT102 
MT102A 102 98+2 65 70 150 DC 2.0 50 = (S| = = = P10935-ND 89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND 89 82 75 EYP-2MT102B 
NOTES: loading detection current of 0.1A or less. temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 


1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temper- 
ature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit with 
loading detection current only. Tolerance: V : +7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / 


2. Functioning Temperature: (Fusing-off temperature): The functioning 
temperature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit in 


3. Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which a TCO 
can be maintained while conducting rated current for 3000 h. 


-10°C 4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum 
temperature at which a TCO can be maintained while conducting rated current 
for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. 


state of conductivity. 


the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maximum RoHS Compliant 


properties without closing again for 10 minutes after a TCO has changed its 


$ P10910-ND are additionally approved for UL, on DC50V 5A 
t Std. DC Resistance is <15mO, A =<16m0, B= <17m0. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Power /Push Switches 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
i Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 1.17 _— ESB-92821B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC P8101S-ND@* 2.98 2.24 1.94 1.49 = ESB-92D21B 
3 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND@ 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30A105 
4 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND@ 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30B102 
5 Push Switch DPDT, 200mA, 14VDC P13353S-ND@ 2.02 1.52 1.32 1.01 84 ESB-33133 
6 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND® 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P11161S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C321 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12344S-ND@ 1.82 1.37 119: 91 69 ESE-20C323 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12346S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-200343 
e Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12349S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C421 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12345S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-200423 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12347S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C443 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P11162S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C441 
Approved for Automobile Use — RoHS Compliant 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12354S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D321 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12350S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D323 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12356S-ND 1.82 1.37 119 91 69 ESE-20D341 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12352S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D343 
9 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12355S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D421 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12351S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D423 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12357S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D441 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12353S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D443 
RoHS Compliant 


Slide Switches 


Push Pole 


ra 
og 
Operating on the 
center position only 
OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11157STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11158STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11159SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11159STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11160STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC, 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.06 4.55 3.94 3.03 P11155STR-ND 1,400 2272.00/M | ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC, 1mA 125gf P11156SCT-ND 1.82 1.37 1.19 91 P11156STR-ND 1,500 682.00/M | ESE-15800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2038 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Tactile/Light Switches 


CIRCUIT CIRCUIT 
DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 
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Dimensions Voltage| Current} Oper- Cut Tape 
Circuit} (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
6mm Standard it 2 62] 130gf 15 20 100K | P8000SCT-ND® 1.11 84 73 | P8000STR-ND® 4,000 417.00/M EVQ-QFA02K 


6mm Standard 
2_| 6mm Standard 
6mm Standard 
6mm Standard 
3 | 6mm Standard with Ground Terminal 
6mm Standard with Ground Terminal 
6mm Standard with Ground Terminal 
4.9mm Low Profile (1.5mm) with Actuator 
4 | 4.9mm Low Profile (1.5mm) with Actuator 
4.9mm Low Profile (1.5mm) with Actuator 
( ) 
( ) 
( 


2 62 | 130gf 15 20 100K | P12246SCT-ND 1.18 8977 [ES = - EVQ-QFY02K 
3.1 6.4 | 130gf 15 20 100K | P8002SCT-ND@ 86 65 56 | P8002STR-ND® 2,000 330.00/M EVQ-PHPO3T 
31 64] 160gf 15 20 100K | P12248SCT-ND® 98 74 64 | P12248STR-ND® 2,000 368.00/M EVQ-PHV03T 
31 64] 260gf 15 20 50K | P12249SCT-ND@ 1.13 85 74 |— _ _ EVQ-PHUO3T 
3.1 64] 130gf 15 20 100K | P12250SCT-ND 1.13 85 74 |Fe = - EVQ-PHLOST 
3.1 64] 160gf 15 20 100K | P12251SCT-ND 1.13 85 74 |— = - EVQ-PHNO3T 
3.1 6.4 | 260gf 15 20 50K __| P12252SCT-ND 1.13 85 74 [ES = = EVQ-PHK03T 
15 49) 100gf 12 50 500K | P8045SCT-ND® 1 83.72 | P8045STR-ND® 5,000 395.00/M EVQ-PLDA15 
15 49) 160gf 12 50 500K | P8046SCT-ND@ 771 54 47 | P8046STR-ND@ 5,000 253.00/M EVQ-PLHA15 
1.5 49 | 260gf 12 50 500K | P8047SCT-ND® 89 67.58 _| P8047STR-ND® 5,000 316.00/M EVQ-PLMA15 
0.8 49] 100gf 15 20 500K | P12274SCT-ND@ 89 67 = -.59_—| P12274STR-ND® 5,000 312.00/M EVQ-PLBA08 
08 49] 160gf 15 20 500K | P12275SCT-ND® 64 48 42 | P12275STR-ND® 5,000 223.00/M EVQ-PLFA08 
0.8 4.9 | 260gf 15 20 200K _| P12276SCT-ND® 89 67 _.59_| P12276STR-ND@ 5,000 312.00/M EVQ-PLKA08 
5 6.0) 200gf 12 50 100K | P12245SCT-ND® 1.38 1.04 90 | P12245STR-ND@ 2,000 518.00/M EVQ-P1FOSM 
5 60) 220gf 12 50 100K | P12244SCT-ND® 1.38 1.04 90 | P12244STR-ND® 2,000 518.00/M EVQ-P1K05M 
5 

5 


4.8mm Low Profile (0.8mm) without Actuator 
5 | 4.8mm Low Profile (0.8mm) without Actuator 
4.8mm Low Profile (0.8mm) without Actuator 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 

6mm Long Travel (1.0mm) for Automotive 

6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 
( 
( 


6.0 | 250gf 12 50 30K | P10888SCT-ND® 98 74 64 | P10888STR-ND® 2,000 378.00/M EVQ-P1D05M 

6.0 | 350gf 12 50 30K __| P13586SCT-ND@ 1.22 92.80 _| P13586STR-ND® 2,000 457.00/M EVQ-9P105M 
6.5 85 | 500gf 12 50 100K | P12969SCT-ND® 1.52 1.14 99 | P12969STR-ND@ 1,000 569.00 EVQ-Q1E06K 
6.2 | 130gf 15 20 1,000K | P13608SCT-ND® 69 52 45 | P13608STR-ND® 4,000 257.00/M EVQ-QXP01W 
6.2 | 160gf 15 20 1,000K | P13611SCT-ND® 96 73.63 | P13611STR-ND® 4,000 361.00/M EVQ-QXS01W 
6.2 | 260gf 15 20 10K =| P12257SCT-ND® 96 23 63 |— _ _— EVQ-QWT01W 
6.2 | 260gf 15 20 100K | P13614SCT-ND® 96 73.63 | P13614STR-ND® 4,000 361.00/M EVQ-QXT01W 
2.5 6.2 | 130gf 15 20 100K | P12253SCT-ND® 96 23 63 |— = = EVQ-QWP02W 
25 62] 130gf 15 20 1,000K | P13609SCT-ND® 69 52 45 | P13609STR-ND® 2,000 257.00/M EvQ-QxP02W 
25 62] 160gf 15 20 1,000K | P13612SCT-ND® 69 52 45 | P13612STR-ND® 2,000 257.00/M EVQ-QxS02W 
25 62] 260gf 15 20 10K | P12258SCT-ND® 96 73 63 |— = - Eva-QWT02W 
25 62] 260gf 15 20 100K | P13615SCT-ND® 96 73.63 | P13615STR-ND® 2,000 361.00/M EVQ-QXT02W 


6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 
7 | 8mm Long Travel (1mm) for Automotive 
6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 

6mm Standard 


wo 
a 
i 


6mm Standard : i 130gf 15 20 | 1,000K | P13610SCT-ND® 96 73 .63_| P13610STR-ND® 2,000 361.00/M EVQ-QXP03W 
6mm Standard 31 6.2) 160gf 15 20 | 1,000K | P13613SCT-ND® 96 73.63 | P13613STR-ND® 2,000 361.00/M EVQ-QXS03W 
6mm Standard 31 62) 260gf 15 20 100K | P13616SCT-ND® 69 52 45 | P13616STR-ND® 2,000 257.00/M EVQ-QXT03W 

g_ | mm Standard with Ground Terminal 2 62) 130gf 15 20 100K | P12259SCT-ND 1.10 83 72 | — = om EVQ-QWM01W 
6mm Standard with Ground Terminal 2 62) 130gf 15 20 | 1,000K | P13602SCT-ND® 1.10 83.72 | P13602STR-ND® 4,000 412.00/M EVQ-QXM01W 
6mm Standard with Ground Terminal 2 62 | 160gf 15 20 100K | P12262SCT-ND 1.10 83 .72__| P12262STR-ND 4,000 412.00/M EVQ-QWNO1W 
6mm Standard with Ground Terminal 2 62) 160gf 15 20 | 1,000K | P13605SCT-ND® 1.10 83.72 | P13605STR-ND® 4,000 412.00/M EVQ-QXNO1W 
6mm Standard with Ground Terminal 2 62) 260gf 15 20 10K | P12265SCT-ND 1.10 83.72 |— =- _ EVQ-QWKO1W 
6mm Standard with Ground Terminal 2 62) 260gf 15 20 100K | P13599SCT-ND® 1.10 83.72 | P13599STR-ND® 4,000 412.00/M EVQ-QXK01W 
6mm Standard with Ground Terminal 25 62] 130gf 15 20 100K | P12260SCT-ND 1.10 83 72 |— = - Eva-QWM02W 
6mm Standard with Ground Terminal 25 6.2 | 130gf 15 20 | 1,000K | P13603SCT-ND® 1.10 83 .72__| P13603STR-ND@ 2,000 412.00/M EVQ-QXM02W 
6mm Standard with Ground Terminal. 25 62) 160gf 15 20 100K | P12263SCT-ND 1.10 83.72 |— - _ Eva-QWNOo2W 
6mm Standard with Ground Terminal 25 62] 160gf 15 20 | 1,000K | P13606SCT-ND® 1.10 83.72 | P13606STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXNO2W 
6mm Standard with Ground Terminal 25 62] 260gf 15 20 10K | P12266SCT-ND 1.10 83 72 |— = - EVQ-QWkO2W 
6mm Standard with Ground Terminal. 25 6.2] 260gf 15 20 100K | P13600SCT-ND® 1.10 83.72 | P13600STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXK02W 
6mm Standard with Ground Terminal 3.1 6.2 | 130gf 15 20 100K | P12261SCT-ND@ 1.10 83.72, | — - - Eva-QWM03W 
6mm Standard with Ground Terminal 3.1 62] 130gf 15 20 | 1,000K | P13604SCT-ND® 1.10 83.72 | P13604STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXM03W 
6mm Standard with Ground Terminal 3.1 62] 160gf 15 20 | 1,000K | P13607SCT-ND® 1.10 83.72 | P13607STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXNO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 31 62) 260gf 15 20 10K | P12267SCT-ND 1.10 83.72 |— - _ EVQ-QWKO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 3.1 6.2 | 260gf 15 20 100K | P13601SCT-ND® 1.10 83 .72__| P13601STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXK03W 
6mm Standard Overstroke Travel 25 66] 60gf 15 20 | 2,000K | P12965SCT-ND® 52 39.34 | P12965STR-ND® 2,000 194.00/M EVQ-PON02B 

9 6mm Overstroke Travel w/Ground Terminal 25 66] 60gf 15 20 | 2,000K | P12966SCT-ND® 52 39.34 | P12966STR-ND® 2,000 194.00/M EVQ-POP02B 
6mm Standard Overstroke Travel 25 66] 100gf 15 20 | 1,000K | P12967SCT-ND® 52 39 34 | P12967STR-ND® 2,000 194.00/M Eva-P0a020 
6mm Overstroke Travel w/Ground Terminal 2.5 6.6 | 100gf 15 20 | 1,000K | P12968SCT-ND® 52 39 .34_| P12968STR-ND® 2,000 194.00/M Eva-P0s020 
6mm Standard 20 66) 50gf 15 20 | 2,000K | P12930SCT-ND® 39 30.26 | P12930STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-Q2B01W 
6mm Standard 25 66] 50gf 15 20 | 2,000K | P12931SCT-ND® 39 30 26 | P12931STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2B02W 

10 | 6mm Standard 31 66) 50gf 15 20 | 2,000K | P12932SCT-ND® 39 30 26 | P12932STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2B03W 
6mm standard with Ground Terminal 2.0 66} 50gf 15 20 | 2,000K | P12933SCT-ND® 39 30 = 26 | P12933STR-ND® 4,000 148.00/M EvQ-Q2D01W 
6mm standard with Ground Terminal 25 66 | 50gf 16 20 | 2,000K | P12934SCT-ND® 39 30.26 | P12934STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-d2D02W 

@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Surface Mount Tactile/Light Switches (cont) 
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Dimensions Voltage| Current} Oper- Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. ul 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
6mm Standard with Ground Terminal 1 31 66 50gf 15 20 2,000K | P12935SCT-ND® 39 30 .26 | P12935STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2D03W 
6mm Standard 1 2.0 66] 100gf 15 20 1,000K | P12936SCT-ND® 39 30 .26 | P12936STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-Q2F01W 
6mm Standard 1 2.5 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12970SCT-ND® 39 30 .26 | P12970STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2F02W 
6mm Standard 1 3.1 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12937SCT-ND® 39 30 .26 | P12937STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2F03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 66] 100gf 15 20 1,000K | P12938SCT-ND® 39 30 .26 | P12938STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-Q2HO1W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 66] 100gf 15 20 1,000K | P12939SCT-ND® 39 30 .26 | P12939STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO2W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12940SCT-ND® 39 30 .26 | P12940STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO3W 
6mm Standard 1 2.0 66 | 130gf 15 20 1,000K | P12941SCT-ND® 39 30 .26 | P12941STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-02K01W. 
6mm Standard 1 25 66] 130gf 15 20 1,000K | P12942SCT-ND® 39 30 .26 | P12942STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-02K02W 
6mm Standard 1 3.1 66 | 130gf 15 20 1,000K | P12943SCT-ND® 39 30 .26 | P12943STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-02K03W 
6mm Standard with Ground Terminal il 2.0 66 130gf 15 20 1,000K | P12944SCT-ND® 39 30 26 | P12944STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-Q2M01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 66 130gf 15 20 1,000K | P12945SCT-ND® 39 30 26 | P12945STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2M02W 
6mm Standard with Ground Terminal il 3.1 6.6 | 130gf 15 20 1,000K | P12946SCT-ND® 39 30 26 | P12946STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2M03W 
6mm Standard 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K | P12947SCT-ND® 39 30 26 | P12947STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-Q2P01W 
6mm Standard 1 25 66] 160gf 15 20 1,000K | P12948SCT-ND® 39 30 .26 | P12948STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2P02W 
10 | 6mm Standard 1 3.1 66 160gf 15 20 1,000K | P12949SCT-ND® 39 30 .26 | P12949STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2P03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K | P12950SCT-ND® 39 30 .26 | P12950STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-02S01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.5 66 | 160gf 15 20 1,000K | P12951SCT-ND® 39 30 .26 | P12951STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-02S02W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 66 | 160gf 15 20 1,000K | P12952SCT-ND® 39 30 .26 | P12952STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-02S03W 
6mm Standard 1 2.0 66] 260gf 15 20 200K | P12953SCT-ND® 39 30 .26 | P12953STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-Q2U01W 
6mm Standard 1 25 66] 260gf 15 20 200K | P12954SCT-ND® 39 30 .26 | P12954STR-ND@ 2,000 148.00/M Eva-a2u02W 
6mm Standard 1 3.1 66 | 260gf 15 20 200K | P12955SCT-ND® 39 30 .26 | P12955STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2U03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 66 | 260gf 15 20 200K | P12956SCT-ND® 39 30 .26 | P12956STR-ND@ 4,000 148.00/M Eva-a2w01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 66 260gf 15 20 200K | P12957SCT-ND® 39 30 26 | P12957STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-a2wo2w 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 66 | 260gf 15 20 200K | P12958SCT-ND® 39 30 26 | P12958STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-d2wo3w 
6mm Standard 1 2.0 66] 350gf 15 20 100K | P12959SCT-ND® 39 30 26 | P12959STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02Y01W 
6mm Standard 1 25 66 350gf 15 20 100K | P12960SCT-ND® 39 30 .26 | P12960STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-d2Y02W 
6mm Standard 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K | P12961SCT-ND® 39 30 .26 | P12961STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-02Y03W. 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 66 350gf 15 20 100K | P12962SCT-ND® 39 30 26 | P12962STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02201W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 66 350gf 15 20 100K | P12963SCT-ND® 39 30 26 | P12963STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-02202W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K | P12964SCT-ND® 39 30 .26 | P12964STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-02203W 
Rt. Angle Long Body (7mm) w/ J-Bent Leads 1 18 4 16009f 12 50 100K | P12318SCT-ND® 82 62 54 | P12318STR-ND® 4,000 309.00/M EVQ-PSC02K 
14 Rt. Angle Long Body (7mm) w/ J-Bent Leads 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12319SCT-ND® 72 55 47 | P12319STR-ND® 4,000 270.00/M EVQ-PSGO2K 
Right Angle with J-Bent & Positioning Boss 1 18 4 1609f 12 50 50K | P8088SCT-ND® 72 55 47 | P8088STR-ND® 4,000 261.00/M EVQ-PSDO2K 
Right Angle with J-Bent & Positioning Boss 1 18 4 220gf 12 50 50K | P8089SCT-ND® 65 AQ 43 | P8089STR-ND® 4,000 236.00/M EVQ-PSHO2K 
12 Right Angle Long Body with Straight Leads 1 18 4 1609f 12 50 100K | P12320SCT-ND® 87 66 57 | P12320STR-ND® 4,000 379.00/M EVQ-PSLO2K 
Right Angle Long Body with Straight Leads 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12321SCT-ND® 1.01 76 66 _| P12321STR-ND® 4,000 379.00/M EVQ-PSQ02K 
13 Right Angle with Straight Leads & Boss 1 18 4 1609f 12 50 100K | P12322SCT-ND® 1.01 76 66 | P12322STR-ND® 4,000 379.00/M EVQ-PSM02K 
Right Angle with Straight Leads & Boss 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12323SCT-ND® 1.01 76 66 | P12323STR-ND® 4,000 379.00/M EVQ-PSRO2K 
14 Low Profile with 4.5mm Body 1 55 4.5 | 160gf 15 20 50K | P8090SCT-ND® AG 35 .31 | P8090STR-ND® 10,000 150.00/M EVQ-PQHB55 
Low Profile with 4.5mm Body 1 55 4.5 | 220gf 15 20 50K __| P8091SCT-ND® AG 235 .31__| P8091STR-ND® 10,000 150.00/M EVQ-PQMB55 
15 | Double Action, for Camera Shutter — [15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K | P10846SCT-ND® 1.16 88 6 i= = = EVQ-PWBA15 
16 | Double Action, for Camera Shutter 2 {0.95 6 | 70/260gf 15 20 30K _| P12285SCT-ND® 1.09 82 71__| P12285STR-ND® 5,000 403.00/M EVQ-PR3A10 
Double Action, for Camera Shutter 2 |0.90 6 |100/2609f | 15 20 30K | P12286SCT-ND® 1.03 78 67 | P12286STR-ND® 5,000 361.00/M EVQ-PRBAOQ 
17 Double Action, for Camera Shutter with GND 2 |0.90 6 |100/2609f | 15 20 30K | P12288SCT-ND® 1.15 87 75 | P12288STR-ND® 5,000 403.00/M EVQ-PRDAO9 
Double Action, for Camera Shutter with Boss 2 |0.90 6 |100/2609f | 15 20 30K | P12287SCT-ND® 1.03 78 67 | P12287STR-ND® 5,000 361.00/M EVQ-3PRA09 
Double Action, for Camera, withGND & Boss | 2 |0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K _| P12289SCT-ND® 1.15 87 75 _| P12289STR-ND® 5,000 403.00/M EVQ-PRHA09 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2/43 6 100gf 12 50 50K | P13593SCT-ND® 92 70 61 | P13593STR-ND® 2,500 293.00/M EVQ-PE104K 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 6 16009f 12 50 50K | P13597SCT-ND® 57 A3 .37 | P13597STR-ND® 2,500 213.00/M EVQ-PNFO4M 
18 6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 6 240gf 12 50 30K | P13595SCT-ND® 80 60 52 | P13595STR-ND® 2,500 300.00/M EVQ-5PNO4K 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5.0 6 100gf 12 50 50K | P13594SCT-ND® 92 70 61 | P13594STR-ND® 2,000 346.00/M EVQ-PE105K 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 50 6 16009f 12 50 50K | P13598SCT-ND@ 92 70 61 | P13598STR-ND® 2,000 346.00/M EVQ-PNFOSM 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 {50 6 240gf 12 50 30K __| P13596SCT-ND® 80 60 52 _| P13596STR-ND® 2,000 300.00/M EVQ-5PNO5K 
19 6x3.5mm Narrow & thin type w/J-Bent Term. | 2 25 66 16009f 12 50 50K | P8086SCT-ND® wal 54 47 | P8086STR-ND® 4,000 258.00/M EVQ-PPBA25 
6x3.5mm Narrow & thin type w/J-Bent Term.| 2 |25 6 240gf 12 50 50K | P8087SCT-ND® 70 53 46 | P8087STR-ND® 4,000 254.00/M EVQ-PPDA25 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 
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Panasonic 


Surface Mount Tactile/Light Switches (cont) 


Dimensions Voltage | Current | Oper- Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Right Angle with Straight Leads 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10851SCT-ND® 1.07 80 70 | P10851STR-ND® 4,000 386.00/M EVQ-PUJ02K 
Right Angle w/Straight Leads & Pos. Boss 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10853SCT-ND® 76 57 50 | P10853STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PULO2K 
20 Right Angle with Straight Leads 1/165 4.7) 2200f 12 50 100K | P10847SCT-ND® 76 57 50 | P10847STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PUA02K 
Right Angle w/Straight Leads & Pos. Boss 1/165 4.7) 220of 12 50 100K | P10849SCT-ND® 76 57 50 | P10849STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PUCO2K 
Right Angle with J-Bent Leads 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10852SCT-ND® 1.11 84 73 | P10852STR-ND® 4,000 402.00/M EVQ-PUKO2K 
Right Angle with J-Bent Leads & Pos. Boss 1/165 47 | 160of 12 50 100K | P10854SCT-ND® 1.07 80 70 _| P10854STR-ND® 4,000 386.00/M EVQ-PUM02K 
4 Right Angle with J-Bent Leads 1/165 47) 220gf 12 50 100K | P10848SCT-ND® 1.07 80 70 | P10848STR-ND@ 4,000 386.00/M EVQ-PUBO2K 
Right Angle with J-Bent Leads & Pos. Boss 1/165 47 | 220of 12 50 100K | P10850SCT-ND® 76 oF 50 | P10850STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PUDO2K 
29 Right Angle Low Profile with Straight Leads 1 /135 35) 160gf 12 50 100K | P12278SCT-ND® 117 88 77 | P12278STR-ND® 5,000 440.00/M EVQ-P7J01K 
Right Angle Low Profile with Straight Leads 1 [135 35 | 2200f 12 50 100K | P12277SCT-ND® 1.17 88 77 __| P12277STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7A01K 
23 Rt. Angle Low Profile w/Straight Leads & Boss) 1 [1.35 3.5] 160gf 12 50 100K | P12280SCT-ND® 1.17 88 77 | P12280STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7LO1K 
Rt. Angle Low Profile w/Straight Leads & Boss} _1 [1.35 3.5 | 220of 12 50 100K | P12279SCT-ND® 1.17 88 77 __| P12279STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7CO1K 
24 Right Angle Low Profile with J-Bent Leads 1/135 35) 160gf 12 50 100K =| P12282SCT-ND® 117 88 77 | P12282STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7KO1K 
Right Angle Low Profile with J-Bent Leads 1/135 35 | 2200f 12 50 100K | P12281SCT-ND® 1.17 88 77 _| P12281STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7B01K 
25 Rt. Angle Low Profile w/J-Bent Leads & Boss | 1 |1.35 3.5] 160gf 12 50 100K | P12284SCT-ND® 1.17 88 77 | P12284STR-ND® 5,000 440.00/M EVQ-P7M01K 
Rt. Angle Low Profile w/J-Bent Leads & Boss |_ 1 [1.35 3.5 | 220gf 12 50 100K | P12283SCT-ND® 1.17 88 17 __| P12283STR-ND® 5,000 440.00/M EVQ-P7D01K 
Rt. Angle Edge-Mount w/Mid Travel (0.7mm) | 2 3.4 5.7 | 250gf 15 20 500K | P12305SCT-ND® 1.55 117 1.01 | P12305STR-ND® 2,500 582.00/M EVQ-P4H03B 
26 | Rt. Angle Edge-Mount w/Mid Travel (0.7mm) | 2 3.4 5.7 | 350af 15 20 200K | P12306SCT-ND® 1.55 117 1.01 | P12306STR-ND® 2,500 582.00/M EVQ-P4K03Q 
Rt. Angle Edge-Mount w/Mid Travel (0.7mm) | 2 3.4 5.7 | 500gf 15 20 200K | P12307SCT-ND® 1.55 117 1.01__| P12307STR-ND® 2,500 582.00/M EVQ-P4M03K 
Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str) 2 3.0 5.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12308SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12308STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4003M 
97 Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str) 2 | 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12309SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12309STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4203M 
Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str) 2 | 3.0 5.7 | 240ogf 15 20 500K | P12310SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12310STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4403M 
Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str] 2 | 3.0 5.7 | 350gf 15 20 200K | P12311SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12311STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4603M 
28 Right Angle with Mid Travel (0.7mm) 2 34 57 | 250gf 15 20 500K | P12312SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12312STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P8H03B 
Right Angle with Mid Travel (0.7mm) 2 3.4 57 | 350gf 15 20 200K | P12313SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12313STR-ND@ 2,500 561.00/M EVQ-P8K03Q 
Right Angle Long-Life Type 2 3.0 5.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12314SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12314STR-ND® 2,500 541.00/M EVQ-P8003M 
29 Right Angle Long-Life Type 2 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12315SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12315STR-ND® 2,500 541.00/M EVQ-P8203M 
Right Angle Long-Life Type 2 3.0 57 | 240gf 15 20 1,000K | P12316SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12316STR-ND® 2,500 541.00/M EVQ-P8403M 
Right Angle Long-Life Type 2 3.0 5.7 | 350gf 15 20 500K | P12317SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12317STR-ND@ 2,500 541.00/M EVQ-P8603M 
3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 3.5 | 100gf 15 20 1,000k | P13347SCT-ND® 1.33 1.00 87 | P13347STR-ND® 5,000 500.00/M EVP-AA002K 
30 3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 17 3.5 | 160gf 15 20 200k | P13348SCT-ND® 1.33 1.00 87 | P13348STR-ND® 5,000 500.00/M EVP-AA202K 
3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 3.5 | 240gf 15 20 200k | P13349SCT-ND® 1.33 1.00 87 | P13349STR-ND@ 5,000 500.00/M EVP-AA402W 
3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 3.5 | 3509f 15 20 200k | P13350SCT-ND® 1.33 1.00 87 | P13350STR-ND® 5,000 500.00/M EVP-AA602W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 21 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12296SCT-ND® 1.31 98 85 | P12296STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2002M 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 21 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12298SCT-ND® 1.31 98 85 | P12298STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2202M 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11080SCT-ND® 97 74 64 | P11080STR-ND® 4,000 353.00/M EVQ-P2402M 
31 4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12300SCT-ND® 1.31 98 85 | P12300STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2602M 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 2.5 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12297SCT-ND® 1.31 98 85 _| P12297STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2002W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 25 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12299SCT-ND® 1.31 98 85 | P12299STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2202W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11081SCT-ND® 97 74 64 | P11081STR-ND® 4,000 353.00/M EVQ-P2402W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 2.5 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12301SCT-ND@ 1.31 98 85 | P12301STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2602W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 21 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12290SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12290STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2P02M 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 21 47 | 160gf 15 20 1,000K | P12292SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12292STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2R02M 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11082SCT-ND® 1.08 81 70 | P11082STR-ND@ 4,000 390.00/M EVQ-P2T02M 
32 4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12294SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12294STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2V02M 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11083SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P11083STR-ND@ 4,000 523.00/M EVQ-P2TO2W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12291SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12291STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2P02W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12293SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12293STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2R02W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12295SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12295STR-ND@ 4,000 541.00/M Eva-P2vo2w 
33 4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/J-Bent 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12304SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12304STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2H02B 
4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/J-Bent 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K | P11084SCT-ND® 97 74 64 _| P11084STR-ND@ 4,000 353.00/M EVQ-P2K02Q 
4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/GND 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12302SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12302STR-ND® 4,000 541.00/M EVQ-P2B02B 
34 | 4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/GND 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K | P11085SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P11085STR-ND® 4,000 523.00/M EVQ-P2D02Q 
4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/GND 1 2.5 4.7 | 500gf 15 20 200K _| P12303SCT-ND® 1.44 1.09 94 _| P12303STR-ND® 4,000 541.00/M EVQ-P2F02K 
4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1/035 4.4 16009f 15 20 1,000K | P12324SCT-ND® 56 A3 .37 | P12324STR-ND® 10,000 183.00/M EVQ-P6EB35 
35 | 4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1/035 4.1 240gf 15 20 500K | P12325SCT-ND® 56 A3 .37 | P12325STR-ND® 10,000 183.00/M EVQ-P6GB35 
4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1 (035 41 350gf 15 20 200K | P12326SCT-ND® 56 A3 .37 _| P12326STR-ND® 10,000 183.00/M EVQ-P6JB35 
4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1/058 4.1 16009f 15 20 1,000K | P12327SCT-ND® 61 46 40 | P12327STR-ND® 10,000 197.00/M EVQ-P6SB55 
36 | 4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1 |058 4.1 240gf 15 20 500K | P12328SCT-ND® 61 AG 40 | P12328STR-ND® 10,000 197.00/M EVQ-P6UB55 
4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1 [058 4.1 350gf 15 20 200K | P12329SCT-ND® 61 AG 40 __| P12329STR-ND® 10,000 197.00/M EVQ-P6WB55 
37_| 5-way Switch Flat Type — _|155 9.8 |320/160gf | 15 20 1M P12330SCT-ND® 3.94 2.96 2.56 | P12330STR-ND® 2,000 1477.00/M EVQ-Q3AA15 
38 | 5-way Switch Stick Type — | 50 9.8 |320/160gf | 15 20 1,000K_| P13352SCT-ND® 412 3.09 2.68 | P13352STR-ND@ 1,200 1545.00/M EVQ-Q5A05K 
39 | 5-way Switch Stick Type w/Ground Terminal | — | 5.0 7.3 |260/130gf | 15 20 1,000K | P13351SCT-ND@ 4.24 3.19 2.76 | P13351STR-ND® 3,000 1590.00/M EVQ-07GA50 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. 
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Panasonic Through Hole Tactile/Light Touch Switches 
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Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating | Rating | Rating | ating Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. |Description Diagram| H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
6mm Standard 1 43 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO4M 
6mm Standard 1 43 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PADO4M 
6mm Standard 1 43 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAEO4M 
6mm Standard 1 43 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND® 29 219 18.98 121.00 | EVQ-PAGO4M 
6mm Standard 1 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO5R 
6mm Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND@ A2 3.18 27.56 176.00 | EVQ-PADO5R 
6mm Standard 1 5 6 160gf 15 20 100K P12192S-ND 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAEO5R 
4 [6mm Standard 1 5 6 260gf 15 20 50K P12195S-ND@ 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO5R 
6mm Standard 1 7 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO7K 
6mm Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND® 50 3.75 32.50 208.00 | EVQ-PADO7K 
6mm Standard 1 7 6 160gf 15 20 100K P12193S-ND@ 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAEO7K 
6mm Standard 1 7 6 260gf 15 20 50K P12196S-ND@ 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO7K 
6mm Standard with Long Post 1 95 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO9K 
6mm Standard with Long Post 1 95 6 1309f 15 20 100K P10892S-ND@ 50 3.75 32.50 207.50 | EVQ-PADO9K 
6mm Standard with Long Post 1 95 6 160gf 15 20 100K P12194S-ND@ 28 2.09 18.12 115.70 | EVQ-PAEO9K 
6mm Standard with Long Post 1 95 6 260gf 15 20 50K P12197S-ND@ 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO9K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 43 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND@ 30 2.28 19.79 126.00 | EVQ-PBCO4M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 43 6 1309f 15 20 100K P12198S-ND 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBD04M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 43 6 160gf 15 20 100K P12200S-ND 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO4M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 43 6 260gf 15 20 50K P12204S-ND 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO4M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND® 23 1.72 14.87 94.97 | EVQ-PBCO5R 
6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND@ 32 241 20.88 133.30 | EVQ-PBDO5R 
6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 160gf 15 20 100K P12201S-ND@ 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO5R 
2 6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 260gf 15 20 50K P12205S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO5R 
6mm Standard with Ground Terminal 1 v 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND® 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBCO7K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 f 6 130gf 15 20 100K P10894S-ND® 38 2.85 24.70 158.00 | EVQ-PBD07K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 7 6 160gf 15 20 100K P12202S-ND 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO7K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 t 6 260gf 15 20 50K P12206S-ND 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO7K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 95 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND® 30 2.24 19.37 123.67 | EVQ-PBCO9K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 95 6 130gf 15 20 100K P12199S-ND@ 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBDO9K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 95 6 160gf 15 20 100K P12203S-ND® 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO9K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12207S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO9K 
Right Angle Standard 2 315 7.5 100gf 15 20 100K P10877S-ND® 29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PFOO3M 
Right Angle Standard 2 315 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF103M 
Right Angle Standard 2 315 (7.5 160gf 15 20 100K P12208S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF203M 
Right Angle Standard 2 315 = (7.5 260gf 15 20 50K P12212S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF303M 
8 Right Angle Standard 2 385 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PFOO4R 
Right Angle Standard 2 385 7.5 130gf 15 20 100K P10882S-ND@ 40 2.97 25.74 164.34 | EVQ-PF104R 
Right Angle Standard 2 385 7.5 160gf 15 20 100K P12209S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF204R 
Right Angle Standard 2 385 7.5 260gf 15 20 50K P12213S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF304R 
RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 
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Panasonic Through Hole Tactile/Light Touch Switches (cont.) 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating | Rating | Rating | ating Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Description Diagram| H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Right Angle Standard 2 5.85 7.5 100gf 15 20 100K P10879S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PFOO6K 
Right Angle Standard 2 5.85 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF106K 
Right Angle Standard 2 5.85 7.5 160gf 15 20 100K P12210S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF206K 
3 | Right Angle Standard 2 5.85 7.5 260gf 15 20 50K P12214S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF306K 
Right Angle Standard with Long Post 2 835 = 7.5 100gf 15 20 100K P10880S-ND® 29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PFO08K 
Right Angle Standard with Long Post 2 835 7.5 130gf 15 20 100K P10884S-ND@ .29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PF108K 
Right Angle Standard with Long Post 2 8.35 7.5 160gf 15 20 100K P12211S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF208K 
Right Angle Standard with Long Post 2 835 7.5 260gf 15 20 50K P12215S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF308K 
4 Over Travel Switch for Fatigue Reduction 2 7.45 6.2 75of 30 50 100K P10843S-ND® 55 4.14 35.85 228.91 | EVQ-POEO7K 
Over Travel Switch for Fatigue Reduction 2 745 6.2 130gf 30 50 100K P10844S-ND@ 55 414 35.85 228.91 | EVQ-POD07K 
6mm x 3.5mm Type — RoHS Compliant 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 6 100gf 12 50 50K P13587S-ND wal 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PE4040 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 6 160gf 12 50 50K P13589S-ND 718 5.84 50.60 350.28 | EVQ-PE504K 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 6 240gf 12 50 30K P13591S-ND 73 5.49 47.55 329.22 | EVQ-PE604T 
5 | 6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND wal 5.30 45.91 318.00 | EVQ-PJA05Q 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5 6 100gf 12 50 50K P13588S-ND 50 3.76 32.55 225.36 | EVQ-PE405Q 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5 6 160gf 12 50 50K P13590S-ND wa) 5.30 45.92 317.88] EVQ-PE505K 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5 6 240gf 12 50 30K P13592S-ND 13 5.49 47.55 329.22 | EVQ-PEGO5T 
Dim. Oper- | Volt |Current | Oper- Cut Tape 
Circuit | (mm) | ating |Rating | Rating | ating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Box Panasonic 
Fig. | Description Diagram| H W | Force | (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
6x3.5mm Narrow Body, Space Saving Type 2 43 6 | 100gf 12 50 50K | P12236SCT-ND® 19 5.94 51.48 P12236STB-ND® 2,000 | 297.00/M | EVQ-PUGO4Q 
6x3.5mm Narrow Body, Space Saving Type 2 43 6 | 160gf 12 50 50K | P12238SCT-ND® 19 5.94 51.48 P12238STB-ND® 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJHO4K 
6 6x3.5mm Narrow Body, Space Saving Type 2 43 6 | 240gf 12 50 30K | P12240SCT-ND® 79 5.94 51.48 P12240STB-ND® 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJJ04T 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5 6 | 100gf 12 50 50K | P12237SCT-ND® 19 5.94 51.48 P12237STB-ND® 2,000 | 297.00/M | EVQ-PUGO5Q 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5 6 | 160gf 12 50 50K | P12239SCT-ND® 19 5.94 51.48 P12239STB-ND® 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJHOSK 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 § 6 | 240gf 12 50 30K | P12241SCT-ND® 19 5.94 51.48 P12241STB-ND® 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJJO5T 
6mm Round Type 
8mm Long Travel (1.0mm) for Automotive 2 5 8| 80gf 12 5 1000K | P8029SCT-ND@ 81 6.05 52.41 P8029STB-ND® 1,000 310.00 | EVQ-QUJ05Q 
7 | 8mm Long Travel (1.0mm) for Automotive 2 5 8 | 130gf 12 5 100K ) P12242SCT-ND@ 81 6.06 52.52 P12242STB-ND® 1,000 302.00 | EVQ-QUEO5D 
8mm Long Travel (1.2mm) for Automotive 2 5 8 | 250gf 12 5 100K ) P12243SCT-ND@ 81 6.06 52.52 P12243STB-ND® 1,000 302.00 | EVQ-QUD05B 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 43  6| 100gf 15 20 100K | P8070SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8070STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11A04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 43 6| 130gf 15 20 100K | P8074SCT-ND 38 2.82 24.44 P8074STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11G04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 43 6| 160gf 15 20 100K | P8078SCT-ND 38 282 24.44 P8078STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11L04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 43  6| 260gf 15 20 100K | P8082SCT-ND 38 2.82 24.44 P8082STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11U04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 100gf 15 20 100K | P8071SCT-ND 38 282 24.44 P8071STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11A05R 
3 6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 130gf 15 20 100K | P8075SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8075STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11G05R 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 160gf 15 20 100K | P8079SCT-ND® 38 282 24.44 P8079STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11L05R 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 260gf 15 20 100K | P8083SCT-ND 38 282 24.44 P8083STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11U05R 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 7 6 | 100gf 15 20 100K | P8072SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8072STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11A07K 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 if 6 | 130gf 15 20 100K | P8076SCT-ND 38 282 24.44 P8076STB-ND 2,500 141.00/M | EVQ-11G07K 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 7 6 | 160gf 15 20 100K | P8080SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8080STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11L07K 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 7 6 | 260gf 15 20 100K | P8084SCT-ND® 38 282 24.44 P8084STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11U07K 
6mm Round Shape with Long Post 2 95 6] 100gf 15 20 100K | P8073SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8073STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11A09K 
9 6mm Round Shape with Long Post 2 95 6] 130gf 15 20 100K | P8077SCT-ND® 38 282 24.44 P8077STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11G09K 
6mm Round Shape with Long Post 2 95 6] 160gf 15 20 100K | P8081SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8081STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11L09K 
6mm Round Shape with Long Post 2 95 6] 260gf 15 20 100K | P8085SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8085STB-ND® 2,500 141.00/M | EVQ-11U09K 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 200gf 12 50 100K | P10856SCT-ND@ 1.10 8.26 = 71.55 P10856STB-ND® 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVGOSK 
10 6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 220gf 12 50 100K | P10855SCT-ND@ 141 1056 91.49 P10855STB-ND® 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVA05K 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 250gf 12 50 100K | P10858SCT-ND@ 141 1056 91.49 P10858STB-ND® 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVFO5K 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 350gf 12 50 100K ] P10857SCT-ND@ 1.10 8.26 = 71.55 P10857STB-ND® 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVHOSK 
6mm Square Type 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 43  6| 100gf 15 20 100K | P12216SCT-ND@ 33 247 21.37 P12216STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21304M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 43 6] 130gf 15 20 100K | P12220SCT-ND® 33 247 = 21.37 P12220STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21404M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 43  6| 160gf 15 20 100K | P12224SCT-ND 51 3.82 33.07 P12224STB-ND® 1,000 191.00 | EVQ-21504M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 43 6| 260gf 15 20 50K | P12228SCT-ND® 33 247 21.37 P12228STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-22704M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 100gf 15 20 100K | P12217SCT-ND 52 3.93 34.06 P12217STB-ND® 1,000 197.00 | EVQ-21305R 
1 6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 130gf 15 20 100K | P12221SCT-ND@ 51 3.82 33.07 P12221STB-ND® 1,000 191.00 | EVQ-21405R 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 160gf 15 20 100K | P12225SCT-ND 33 247 21.37 P12225STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21505R 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 260gf 15 20 50K | P12229SCT-ND 33 247 21.37 P12229STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22705R 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 it 6 | 100gf 15 20 100K | P12218SCT-ND@ 33 247 21.37 P12218STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21307K 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 7 6 | 130gf 15 20 100K | P12222SCT-ND@ 33 247 21.37 P12222STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21407K 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 7 6 | 160gf 15 20 100K | P12226SCT-ND 33 247 21.37 P12226STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21507K 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 7 6 | 260gf 15 20 50K | P12230SCT-ND® 33 247 21.37 P12230STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-22707K 
6mm Radial Taping with Long Post 2 95 6] 100gf 15 20 100K | P12219SCT-ND@ 33 247 21.37 P12219STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21309K 
12 6mm Radial Taping with Long Post 2 95 6] 130gf 15 20 100K | P12223SCT-ND@ 33 247 21.37 P12223STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21409K 
6mm Radial Taping with Long Post 2 95 6] 160gf 15 20 100K | P12227SCT-ND@ 33 247 21.37 P12227STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-21509K 
6mm Radial Taping with Long Post 2 95 6] 260gf 15 20 50K | P12231SCT-ND® 33 247 21.37 P12231STB-ND® 1,000 123.00 | EVQ-22709K 
Right Angle Radial Taping 2 |4.75 7.5| 100gf 15 20 100K | P12232SCT-ND@ 39 2.95 25.60 P12232STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCFO5K 
13 Right Angle Radial Taping 2 |4.75 7.5) 1309f 15 20 100K | P12233SCT-ND@ 39 295 25.60 P12233STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCGO5K 
Right Angle Radial Taping 2 |4.75 7.5| 160gf 15 20 100K | P12234SCT-ND@ 39 2.95 25.60 P12234STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCHOSK 
Right Angle Radial Taping 2 |4.75 7.5| 260gf 15 20 100K | P12235SCT-ND® 39 295 25.60 P12235STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCDO5K 


@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. 
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OP _|Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA | 35.7gf |P8097SCT-ND® 82 62 54 At P8097STR-ND® 1,500 308.00/M ESE-11MH1T 
2 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA | 35.7gf |P8098SCT-ND® 82 62 54 At P8098STR-ND® 1,500 308.00/M ESE-11MH2T 
3 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8094SCT-ND® 82 62 54 At = _— _— ESE-22MH2 

SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13583SCT-ND® 82 62 54 At P13583STR-ND® 4,000 297.00/M ESE-22MH22 
4 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8095SCT-ND® 82 62 54 At P8095STR-ND® 4,000 297.00/M ESE-22MH4 

SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13584SCT-ND® 82 62 54 Al P13584STR-ND® 4,000 297.00/M ESE-22MH24 
5 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13374SCT-ND® 82 62 54 At P13374STR-ND® 3,000 308.00/M ESE-22MH52 
6 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13375SCT-ND® 82 62 54 Al P13375STR-ND®@ 3,000 308.00/M ESE-22MH54 
7 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13376SCT-ND® 68 51 A5 34 P13376STR-ND® 2,000 254.00/M ESE-2121AT 

SMD Vertical Mount, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13377SCT-ND® 68 51 45 34 P13377STR-ND@ 2,000 254.00/M ESE-2121BT 

SMD Vertical Mount, H=4.8 5VDC, 10mA 30gf |P13378SCT-ND@ 68 51 A5 34 P13378STR-ND® 2,000 254.00/M ESE-2131AT 
8 SMD Vertical Mount, H=4.8, with Boss 5VDC, 10mA 31gf |P10869SCT-ND® 68 51 45 34 P10869STR-ND® 2,000 254.00/M ESE-2131BT 

SMD Vertical Mount, H=3.6, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13379SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13379STR-ND® 2,000 636.00/M ESE-2161AT 

SMD Vertical Mount, H=3.6, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13380SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13380STR-ND@ 2,000 636.00/M ESE-2161BT 
9 | SMD Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10873SCT-ND® 1.12 .84 73 56 P10873STR-ND® 1,000 405.00 ESE-24MH1T 
10 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf |P11149SCT-ND® 67 51 44 34 P11149STR-ND@ 1,500 250.00/M ESE-11MH5T 
11_| SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf |P11150SCT-ND® 67 51 44 34 P11150STR-ND@ 1,500 250.00/M ESE-11MH6T 
12 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type ; 5VDC, 10mA 30gf |P11151SCT-ND® 97 73 64 49 P11151STR-ND® 3,000 351.00/M ESE-13V01A 

SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf |P13354SCT-ND® 97 73 64 49 P13354STR-ND@ 3,000 364.00/M ESE-13V01B 
13 SMD Horizontal Mount, Flat Type ; 5VDC, 10mA 30gf |P13355SCT-ND® 97 73 64 49 P13355STR-ND® 3,000 364.00/M ESE-13V01C 

SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13356SCT-ND® 97 73 64 49 P13356STR-ND@ 3,000 364.00/M ESE-13V01D 
14 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type - 5VDC, 10mA 30gf |P11152SCT-ND® 97 73 64 49 P11152STR-ND® 5,000 351.00/M ESE-13H01A 

SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf |P13357SCT-ND® 97 73 64 49 P13357STR-ND@ 5,000 364.00/M ESE-13H01B 
15 | SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf |P13567SCT-ND® 1.00 75 65 -50 P13567STR-ND® 2,500 361.00/M ESE-31L11T 
16 | SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf |P13568SCT-ND®@ 1.00 75 65 -50 P13568STR-ND® 2,500 361.00/M ESE-31R11T 
17 SMD Horizontal Mount, Flat Type : 5VDC, 10mA 30gf |P13358SCT-ND® 97 73 64 49 P13358STR-ND@ 5,000 364.00/M ESE-13H01C 

SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13359SCT-ND® 97 73 64 49 P13359STR-ND® 5,000 364.00/M ESE-13H01D 

SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13367SCT-ND® 91 69 60 46 P13367STR-ND®@ 5,000 341.00/M ESE-18RJ01 
18 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11153SCT-ND® 91 69 60 46 P11153STR-ND® 5,000 329.00/M ESE-18RJ02 

SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13370SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 85 P13370STR-ND@ 5,000 636.00/M ESE-18R61A 

SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13371SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13371STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18R61B 

SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13368SCT-ND® 91 69 60 46 P13368STR-ND®@ 5,000 341.00/M ESE-18RF01 
19 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13369SCT-ND® 91 69 60 46 P13369STR-ND@ 5,000 341.00/M ESE-18RF02 

SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13372SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13372STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18R61C. 

SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13373SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13373STR-ND@ 5,000 636.00/M ESE-18R61D 

@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk (Continued) 
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Panasonic Detector Switches (cont) 


Fig. 19 — Straight Terminal Type Fig. 20 — J-Bent Terminal Type Fig. 21 — Straight Terminal Type 
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OP _|Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force |Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13360SCT-ND® 91 69 60 46 P13360STR-ND@ 5,000 341.00/M ESE-18LJ01 
20 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11154SCT-ND® 91 69 60 46 P11154STR-ND® 5,000 329.00/M ESE-18LJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13363SCT-ND@ 1.70 1.28 1.14 85 P13363STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18L61A 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13364SCT-ND@ 1.70 1.28 1.14 85 P13364STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18L61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13361SCT-ND@ 91 69 60 46 P13361STR-ND® 5,000 341.00/M ESE-18LF01 
24 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13362SCT-ND® 91 69 60 46 P13362STR-ND®@ 5,000 341.00/M ESE-18LF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA | 30gf /P13365SCT-ND® 1.70 1.28 1.41 .85 |P13365STR-ND@ 5,000 | 636.00/M | ESE-18L61C 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13366SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13366STR-ND®@ 5,000 636.00/M ESE-18L61D 
20 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12340SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12340STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23J101 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12342SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12342STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23F101 
23 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12341SCT-ND@ 1.21 91 79 61 P12341STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23J001 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12343SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12343STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23F001 
24 | PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8039S-ND§ 95 1 62 — = _ _— ESE-105SV1 
25 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8040S-ND§ 1.08 81 .70 _ = _ _ ESE-105SH1 
26 | PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8062S-ND§ 71 54 AT 38 = = = ESE-11SV1 
27 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10862S-ND§ 71 54 AT 36 = = = ESE-11SH1C 
28 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10863S-ND§ Pal 54 47 36 = _— _— ESE-11SH2C 
29 | Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf |P10864S-ND@§ .78 59 51 40 = _ _— ESE-11HS1 
30 | Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf |P10865S-ND@§ .78 59 51 40 = = = ESE-11HS2 
31 | SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10866S-ND@§ .78 59 51 40 = = = ESE-11MV1 
32 | Snap-In with Tabs Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10867S-ND@§ .78 59 51 40 = _— = ESE-11SF1A 
33 | SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13585SCT-ND® -80 61 53 At P13585STR-ND® 1,000 291.00 ESE-22MV21T 
34 | PC Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10870S-ND@§ 12 84 .73 56 = _ _ ESE-24SV3 
35 | PC Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10871S-ND@§ 1.12 .84 73 56 = = = ESE-24SH1 
36 | SMD Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10872S-ND@§ 1.12 .84 73 56 = = = ESE-24MV1 
RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk 
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Detect Switches 


DDS Series 
Micro Mini Thru-Hole Detect Switches 


The DDS series delivers 2mm over-travel, making them ideally suited for detector applications such as 
CD ROM card readers, copiers and medical. Specifications: « Contact Rating: 0.1A@30VDC * Operating 
Temperature: -25°C ~ 80°C * Life Cycle: 50,000 * Operating Force: Less than 40gF 


DDSo001 DDs002 DDS003 


j-— 5.36 —+ 
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Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Mount 401-1734-ND 1.07 86 .69 | DDSOO1 
Horizontal Mount 401-1735-ND 1.16 94 .74 | DDSOO2 
Horizontal Mount 401-1736-ND 4.19, 96 -76 | DDSOO3 


SDS Series 
Side Actuated Detect Switches 


Standing only 2mm off PCB covering 5.7mm x 
5.0mm of board space with both NO and NC, makes 
these switches ideal for any detection need. 


Specifications: 


* Actuation Force: 75gF maximum Contact Rating: 
100mA@12VDC_ * Operating Temperature: -20°C 
~ 60°C 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPST-NO, Pushbutton, Right Angle 401-1737-ND 1.12 -90 -71 | SDSO01 
SPST-NC, Pushbutton, Right Angle 401-1738-ND 1.12 -90 -71 | SDSO02 


KSU Series 
Micro Mini Detector Switch 


The KSU is a top actuated multi contact 
detector switch without tactile feedback and 
with normally open contacts. 


Specifications: 


* Circuit: SPST-NO * Minimum/Maximum 
Voltage: 20mV ~ 32V * Minimum/Maximum 
Current: .01mA ~ 10mA » Life Expectancy: 
100,000 operations »* Operating Force: 180gF 
* Contacts: Gold * Operating Temperature: 
-40°C ~ 125°C 


i@pReel* 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | C&K 
Description | Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 | Part No. 
Gull Wing | cxng204cT-ND 146 1.35 1.24 | CKN9204TR-ND 808.00 | KSU213 ST LFG 
Short Travel 
Gull Wing | 401-1598-1-ND 94 87 80 _| 401-1598-2-ND 522.00 | KSU213WLFG 


HDT Series 
Micro Mini SMT Detect Switch 


The HDT Series is low profile, sitting just 
3.35mm off PCB. With its low actuation force, it 
can be used with medical devices, computers 
and consumer electronics. 


Specifications: 


* Contact Rating: 1mA@5VDC »* Operating 
Temperature: -15°C ~ 70°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing* C&K 
Description Part No. il] 25 100 2,450 Part No. 
Low Profile, SPST-NO, 30gF | 401-1733-1-ND 1.43 1.32 1.21 | 790.20/M HDT0001 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


MDS Series 
Micro Snap-Acting Detect Switches 


Snap-acting tactile feel, small package size, with 2.9mm total travel Applications: Medical devices, consumer 
electronics, detect the presence of a mechanical device Specifications: * Contacts: 300mA@6VDC * Life 
Expectancy: 10,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each C&K 

Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 

Vertical SPDT 401-1739-ND 1.71 1.38 1.09]MDS001 
1 | Vertical SPDT CKN9408-ND. 1.82 146 1.16)MDSO01C 
Vertical SPDT Extended Terminals CKN9412-ND 1.82 1.46 1.16 )MDSO07C 
2 Right Angle, Left Bend SPDT CKN9413-ND. 2.39 1.92 1.52}MDS002C 
Right Angle, Left Bend SPDT Extended Terminals | CKN9411-ND 2.39 1.92 1.52 |MDSO06C 
3 Right Angle, Right Bend SPDT CKN9409-ND 2.39 1.92  1.52}MDS003C 
Right Angle, Right Bend SPDT Extended Terminals | CKN9410-ND 2.39 1.92 1.52 |MDSO05C 

ZM Series 


Subminiature Snap-Acting Detect Switches 


Features: Reliable snap-acting mechanism in a compact size Applications: PCB detection switch, 
communication devices, testing equipment, security/alarm systems Specifications: * Contact Rating: 
3A@125VAC »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Operating Force: 150gF »* Contact Material: Silver, 
gold plated * Life Cycle: 15,000 


ZMCJF7POT Right Footed Left Footed 


(i) fom 


Digi-Key Price Each C&K 

Description Part No. 1 25) 100 | Part No. 

Vertical, Thru-Hole, Button Actuator 401-1742-ND 1.74 1.40 1.11 | ZMCJF7POT 
Left-footed, Button Actuator 401-1743-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POL 
Right-footed, Button Actuator 401-1744-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POR 
Vertical, Thru-Hole, Leaf Actuator 401-1745-ND 1.82 1.46 1.16 | ZMCJF7LOT 
Left-footed, Leaf Actuator 401-1746-ND 2.33 1.87 1.48 | ZMCJF7LOL 
Right-footed, Leaf Actuator 401-1747-ND 2.33 1.87 1.48 | ZMCJF7LOR 
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Detector Switches Ree 
Operating | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Rating Force | Part No. u 10 = 100 | Part No. 


SMT Right Angle with Boss 12VDC, 50mA 180gf 
SMT Right Angle with Boss 12VDC, 50mA 180gf 
SMT Right Angle without Boss |12VDC,100mA| 50gf 
SMT Right Angle without Boss [12VDC,100mA| _50gf 


EG2525CT-NDT 99 80.72 
EG2525TR-NO¢ —768.50/2,000  |97/AGQF180 
EG2622CT-NDt 144 116 1.04 
EG2622TR-ND+ —1060.68/1,900 | 970AG0 


1 


2 sur Right Angle with Boss 12VDC,100mA| = =50gf |EG2659CT-NDt 1.44 1.16 1.04 900BGQ 
SMT Right Angle with Boss 12VDC,100mA| 50gf |EG2659TR-ND+ 1060.68/1,900 

3_| Vertical Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf | EG2660-ND 86.77 «67 | TD1104 

4 | Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf | EG2661-ND 77.69 60 |TD1105A 

5_| Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf__ | EG2662-ND 77.69 60 |TD1105B 

Cc 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. Momentary Tact Switches Digi@Reel° 


CHARACTERISTICS: ¢ Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ maximum * Bounce Time: 5ms maximum ° Vibration: Malfunction 
durability: 10 ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude * Shock: Destruction durability: 1,000m/s? (approximate 100G); Malfunction durability: 100m/s? (approximate 10G) * Ambient 
Temperature: Operating: -25°C ~ 70°C Service Life: * B3F-1 Series, B3F-3 Series — Mechanical/Electrical: 1 x 106(0.3 x 108) operations minimum * B3F-4 Series — 
Mechanical/Electrical: 3 x 108 (0.3 x 106) operations minimum * B3S-1 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 500,000 operations minimum; High-load type: 
300,000 operations minimum »* B3W-1 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 1,000,000 operations minimum; High-load type: 300,000 operations minimum 


* B3W-4 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 3,000,000 operations minimum; High-load type: 1,000,000 operations minimum 
Dim. H | Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. iu 25 50 100 Part No. 
6mm (not washable) 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 43 $W400-ND .28 6.33 11.25 20.25 B3F-1000 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 43 SW960-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1100 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 43 $W401-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1002 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 43 SW961-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1102 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 4.3 SW793-ND 32 7.14 12.69 22.84 B3F-1005 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 500gf 43 SW950-ND 63 14.15 25.16 45.29 B3F-1006 
1 | Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 5.0 $W402-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1020 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 5.0 SW962-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1120 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 SW403-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1022 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 SW849-ND 33 133 13.03 23.45 B3F-1122 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 5.0 SW794-ND 36 8.08 14.36 25.85 B3F-1025 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 5.0 SW963-ND 39 8.85 15.73 28.31 B3F-1125 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 9.5 SW406-ND 36 8.08 14.36 25.85 B3F-1070 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 100gf 73 SW404-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1050 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 100gf 7.3 SW964-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1150 
2. | Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 150gf r3 $W405-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1052 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 150gf 73 SW850-ND 33 7.33 13.03 23.45 B3F-1152 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 SW795-ND $3 11.89 21.13 38.03 B3F-1055 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Flat Actuator — 100gf 3.85 | SW407-ND A5 10.11 17.97 32.35 B3F-3120 
3. | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Flat Actuator — 150gf 3.85 $W408-ND 45 10.11 17.97 32.35 B3F-3122 
Tact Switch, High Force, Right Angle, Flat Actuator — 260gf 3.85 | SW851-ND 54 12.16 21.62 38.92 B3F-3125 
Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground =_ SW1022CT-NDt 96 21.54 38.30 68.94 B3U-3000P 
4A | Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground = SW1022TR-ND+ 1915.00/4,000 B3U-3000P 
Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground =- SW1023CT-NDt 96 21.54 38.30 68.94 B3U-3100P 
48 | Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground = SW1023TR-ND+ 1915.00/4,000 B3U-3100P 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Projected Actuator — 100gf 6.15 | SW409-ND A5 10.11 17.97 32.35 B3F-3150 
5 | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Projected Actuator — 150gf 6.15 | SW410-ND A5 10.11 17.97 32.35 B3F-3152 
6mm Gold Plated Contacts (not washable) 
Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 43 SW787-ND 2.77 62.37 110.88 199.58 B3F-1002-G 
Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 43 SW789-ND 2.92 65.62 116.66 209.99 B3F-1102-G 
1 Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 SW788-ND 2.77 62.37 110.88 199.58 B3F-1022-G 
Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 SW790-ND 2.92 65.62 116.66 209.99 B3F-1122-G 
6mm Process Sealed (not water washable) 
Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160g9f 43 $W415-ND 64 14.43 25.65 46.17 B3S-1000 
Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 43 SW416-ND 64 14.43 25.65 46.17 B3S-1002BYSOMZ 
6 | Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 43 $W971-ND 64 14.43 25.65 46.17 B3S-1100 
Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 43 SW972-ND 64 14.43 25.65 46.17 B3S-1102 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 43 $W417-ND 54 12.12 21.55 38.79 B3W-1000BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 4.3 SW853-ND 53 11.89 21.13 38.03 B3W-1100 
7 | Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 43 SW418-ND 54 12.12 21.55 38.79 B3W-1002BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 43 SW973-ND 53 11.89 21.13 38.03 B3W-1102 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 160gf 7.3 SW419-ND 54 12.12 21.55 38.79 B3W-1050BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 160gf 73 SW974-ND 53 11.89 21.13 38.03 B3W-1150 
8 | Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 230gf 12) $W420-ND 53 11.89 21.13 38.03 B3W-1052BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 230gf 7.3 SW975-ND 53 11.89 21.13 38.03 B38W-1152 
Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf _- SW1020CT-NDt 96 21.54 38.30 68.94 B3U-1000P 
9A | Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf = SW1020TR-ND+ 1675.63/3,500 B3U-1000P 
Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf _ SW1021CT-NDt 96 21.54 38.30 68.94 B3U-1100P 
98 | Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf = $W1021TR-ND+ 1675.63/3,500 B3U-1100P 
12mm (not washable) 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 $W411-ND 45 10.11 17.97 32.35 B3F-4000 
Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 43 SW965-ND 54 12.14 21.58 38.84 B3F-4100 
10 Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 43 $W412-ND 45 10.11 17.97 32.35 B3F-4005 
Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 43 SW966-ND 54 12.14 21.58 38.84 B3F-4105 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 130gf 73 $W413-ND 45 10.11 17.97 32.35 B3F-4050 
Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 13) SW835-ND 54 12.14 21.58 38.84 B3F-4150 
11 | Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 73 SW414-ND A5 10.11 17.97 32.35 B3F-4055 
Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 260gf 73 SW967-ND 54 12.14 21.58 38.84 B3F-4155 
Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3 SW800-ND 54 12.14 21.58 38.84 B3F-5000 
6 | Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 4.3 SW852-ND 65 14.64 26.03 46.85 B3F-5100 
Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator w/out Ground Terminal — 130gf | 7.3 SW801-ND 54 12.14 21.58 38.84 B3F-5050 
11 | Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 73 SW970-ND 65 14.64 26.03 46.85 B3F-5150 
10 | Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 SW968-ND 2.61 58.61 104.20 187.56 B3F-5001 
11_| Tact Switch, Gold Plated Contact, Projected Actuator w/out Ground Term. — 130gf Wai SW969-ND. 2.61 58.61 104.20 187.56 B3F-5051 
12mm Process Sealed (not water washable) 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 200gf 43 $W421-ND 65 14.51 25.80 46.44 B3W-4000BYOMZ 
12 Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 200gf 43 SW854-ND 63 14.13 25.12 45.22 B3W-4100 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 350gf 43 SW976-ND 65 14.51 25.80 46.44 B3W-4005 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 4.3 SW977-ND 70 15.80 28.08 50.54 B3W-4105 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 200gf 13 $W422-ND 63 14.13 25.12 45.22 B3W-4050BYOMZ 
11 Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 200gf i SW839-ND 63 14.13 25.12 45.22 B3W-4150 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 350gf 73 SW838-ND 63 14.13 25.12 45.22 B3W-4055BYOMZ 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 7.3 SW856-ND 63 14.13 25.12 45.22 B3W-4155 
B3F and B3W Key Caps for Projected Actuator 
Key Cap 4 x 4mm Light Grey/Tan, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW450-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1000 
Key Cap 4 x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW451-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1010 
Key Cap 4 x 4mm Orange, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW845-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1020 
13 Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW249-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1030 
Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW250-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1040 
Key Cap 4 x 4mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 $W251-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1060 
Key Cap 4 x 4mm Light Green, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW953-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1070 
Key Cap 4 x 4mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW252-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1080 
— | Key Cap 9 x 9mm Light Grey, Fits 6mm Projected Actuator Types 9.0 SW891-ND 30 6.80 12.08 21.74 B32-1400 
Key Cap 9 x 9mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW452-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1200 
Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW453-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1210 
14 | Key Cap 9 x 9mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW954-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1220 
Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW253-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1230 
Key Cap 9 x 9mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW254-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1240 
+ Tape and Reel + Cut Tape (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2047 


OMRON. Momentary Tact Switches (cont) DigiDReel’ | Lo! 
Dim. H | Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | PartNo. 1 25 50 100 Part No. 
Key Cap 9 x 9mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW846-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1250 
Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW255-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1260 
Key Cap 9 x 9mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW955-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1270 
Key Cap 9 x 9mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW256-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1280 
Key Cap 12 x 12mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW454-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1300 
Key Cap 12 x 12mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW455-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1310 
14 | Key Cap 12 x 12mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW956-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1320 
Key Cap 12 x 12mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW257-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1330 
Key Cap 12 x 12mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW258-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1340 
Key Cap 12 x 12mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW957-ND 27 6.07 10.79 19.42 B32-1350 
Key Cap 12 x 12mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW259-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1360 oO. 
Key Cap 12 x 12mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW958-ND .27 6.07 10.79 19.42 B32-1370 Note: Eliminate center pad 
Key Cap 12 x 12mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW260-ND 27 6.07 10.79 19.42 | 832-1380 for "without GND Terminal 
Key Cap 9.5mm Diameter, Black, Fits 12mm Projected Actuator Type =— SW847-ND 38 8.53 15.16 27.29 B32-1610 
15 | Key Cap 9.5mm Diameter, Orange, Fits 12mm Projected Actuator Type _ SW959-ND 38 8.53 15.16 27.29 B32-1620 
Key Cap 9.5mm Diameter, Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Type _- SW848-ND 38 8.53 15.16 27.29 B32-1630 
6mm Long Stroke Tact Switch 
16 | Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf 73 SW426-ND .90 20.22 35.95 64.71 B3M-6009 E 
Tape and Reel + Cut Tape oS Poe en 
Dim. H| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Omron 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6mm Auto Placement; Flat Actuator (not washable) 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 4.3 | SW263CT-ND 39 8.83 15.69 | SW263TB-NDA | 1,000 196.13 | B3F-6000BYOMZ 
17 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 4.3 | SW797-ND 36 8.18 14.55 | — = — | B3F-6002BYOMZ 5.9 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 5.0 | SW796-ND 39 8.76 15.58 | — _ — | B3F-6050BYOMZ T Vi ) 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 5.0_| SW264CT-ND 40 9.08 16.15 | SW264TB-NDA_|1,000 201.88 | B3F-6022BYOMZ g Oe es 
6mm Auto Placement; Projected Actuator (not washable) . 
18 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 7.3 | SW798-ND A5 10.09 17.94 | — — — | B3F-6050 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 7.3 | SW799-ND AL 9.25 16.45 | — = — | B3F-6052BYO0MZ 
19 | Tact Switch Auto-Placement, Water Tight, Dust Sealed - SW425CT-ND 61 13.73 24.40 | SW425TB-NDA | 1,000 305.00 | B3WN-6002 
6mm Process Sealed (not water washable) 
20 SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 34 $W261CT-ND 95 21.48 38.19 | SW261TR-ND 3,000 477.38/M | B3SN-3012P 
SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 1609f 34 SW262CT-ND 95 21.48 38.19 | SW262TR-ND 3,000 477.38/M | B3SN-3112P 
SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 34 SW423CT-ND 55 12.27 21.81 | SW423TR-ND 3,000 272.63/M | B3FS-1000P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW836CT-ND 66 14.92 26.52 | SW836TR-ND 1,000 331.50 | B3S-1000P 
21 SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 34 SW424CT-ND 55 12.27 21.81 | SW424TR-ND 3,000 272.63/M | B3FS-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 230gf 4.3 | SW837CT-ND aT 17.38 30.89 | SW837TR-ND 1,000 386.13 | B3S-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW844CT-ND 63 14.19 25.23 | SW844TR-ND 1,000 315.38 | B3S-1100P 
6mm Process Sealed; Projected Actuator (not water washable) Note: Sold in sheets 
29 SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 7.3. | SW791-ND 2.09 46.98 83.52 | — = — | B3FS-1050 of 18 domes 
SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 7.3 | SW792-ND 2.09 46.98 83.52 | — = — | B3FS-1052 
Ultra-low Profile Dome alex 
23 Dome Key, Stainless Steel, 4mm diameter = SW978-ND .29 6.52 11.59 | — _— — | B3D-4112 FILM vaatrix CONTACT 
Dome Key, Stainless Steel, 5mm diameter — | SW979-ND 29 6.52 11.59 | — — — | B3D-5112 apHesive _/ DOME 
24 Dome Array Sheet, Stainless Steel, 5mm diameter — $W1018-ND 3.07 69.06 122.78 | — _— — | B3DA-0000-A 
Dome Array Sheet, Stainless Steel, 4mm diameter —__| $W1019-ND 3.07 69.06 122.78 | — = — |B3DA-0010-A \ SEPERATOR 


A Tape and Box t Cut Tape 


IIluminated Tact Switches 


Features: » Bright and uniform illumination * Uniquely constructed diffusion panel * Snap-action contact imum * Bounce Time: 5ms maximum * Vibration Resistance: Malfunction: 10 ~ 55 Hz, 1.5mm double 
construction for a positive click action * High contact reliability »* Sealed switch part provides high contact amplitude »* Shock Resistance: Destruction: 1,000 m/s? (approximately 100G) maximum, Malfunction: 100 
reliability against dust m/s? (approximately 10G) maximum »* Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Service Life: 
Specifications: « Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ max- « Standard force 1.57 N: 1,000,000 operations minimum »* Contact Configuration: SPST-NO 


Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. 1 25 50 Part No. 

Single Red LED, Red Cap SW1034-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-R1R 
Single Green LED, Green Cap SW1035-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-G1G 
Single Yellow LED, Yellow Cap SW1036-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-Y1Y 
Single Blue LED, Blue Cap $W1037-ND 3.96 3.57 3.17 B3W-9000-B1B 
Dual Red-Green LED, Milky white Cap SW1038-ND 3.27 2.95 2.62 B3W-9000-RG2N 
Single Blue LED, Milky white Cap SW1039-ND 3.96 3.57 3.17 B3W-9000-B1N 
Single Red LED, Milky white Cap SW1040-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-R1N 
Single Yellow LED, Milky white Cap $W1041-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-Y1N 
Single Green LED, Milky white Cap SW1042-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-G1N 


D3SH Miniature 
Detection Switches 


Omron's ultra small size and ultra low profile detector switch is one of the smallest designs in the industry. Offered in both left actuation and 
right actuation versions in both standard lever and extended-long lever types. Although designed for camera door detection originally, the 
compact size of this switch makes it an ideal detector switch for portable equipment. 


Right Actuation Left Actuation 


Specifications: 

¢ Contact Resistance: 30 maximum »¢ Vibration Resistance: Malfunction: 10 ~ 55 Hz, 1.5mm double amplitude »* Shock Resistance: 
Destruction: 1,000 m/s? (approximately 100G) maximum, Malfunction: 300 m/s? (approximately 30G) maximum » Switch Function: OFF-MOM 
¢ Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Digi-Key T & R Pricing | Omron 

Description Part No. 1 25 50 Part No. 1,000 Part No. 
Standard Lever, Right with Boss SW1043CT-ND 1.27 1.15 1.02 SW1043TR-ND 636.38 D3SH-A1R 
Standard Lever, Right without Boss SW1044CT-ND 1.27 1.15 1.02 SW1044TR-ND 636.38 D3SH-AOR 
Standard Lever, Left with Boss SW1045CT-ND 1.27 1.15 1.02 SW1045TR-ND 636.38 D3SH-A1L 
Standard Lever, Left without Boss SW1048CT-ND 1.27 1.15 1.02 SW1048TR-ND 636.38 D3SH-AOL 
Long Lever, Right with Boss SW1046CT-ND 1.27 1.15 1.02 SW1046TR-ND 636.38 D3SH-A1R1 
Long Lever, Right without Boss SW1047CT-ND 1.27 1.15 1.02 SW1047TR-ND 636.38 D3SH-AOR1 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2048 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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NEW! SMT Subminiature 


Tact Switch Sample Kit 


Kit includes 10 each of switches denoted. Also includes 10 each of 
part numbers EG4410CT-ND, EG4412CT-ND and EG4421CT-ND. 


4 EG4626-ND 160 Pieces Total — ROHS Compliant. ...$32.00 
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Digi-Key Price Each E-Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. i 10 100 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
Tact Switches 6mm Square 3.1mm Actuator 160gf EG4607TR-NDA 576.38/1,500 |TL3303F1600G 
1 |12mm Square Extended Actuator, Length=7.3 _[EG1821-ND 48.44 38 |TL1100F1600 11 | 6mm Square 3.1mm Actuator 260gf EG4587CT-ND§ 99 .80 _.72 |TL3303F2600G 
a ee ee a ee ee 
mm Square Flat Actuator y : : : . - 3 ; : 
4 [12mm Square Post Actuator, Length =12.0 EG1024-ND 41.37 32 |TL1100FF160Q 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf £G1867TR-NDA 204.45/1,000 |TL3301NF160QG/TR 
5 [12mm Square R/A Post Actuator, Length=9.0  [EG1025-ND 69.62.53 |TL1100GF1600 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868CT-ND§& 53.43.39 |TL3301NF2600G 
6 [12mm Square Long Flat Actuator EG1826-ND 48 44 38 |TLI100EF1600 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868TR-NDA 204.45/1,000 |TL3301NF260QG 
6mm Square 4.3mm Actuator 100gf EG2494-ND 20 18 .15/TL1105F1000 6mm Square SMT 5.0mm Act. 160gf Gull Wing EG2526CT-ND§ 53.43.39 |TL3301AF1600G 
6mm Square 4.3mm Actuator 160gf EG1827-ND 20 18 .15/TL1105F160Q 12 6mm Square SMT 5.0mm Act. 160gf Gull Wing +=/EG2526TR-NDA 204.45/1,000 |TL3301AF1600G 
6mm Square 4.3mm Actuator 160gf with ESD |EG2490-ND 30 27.23 |TLE1105F1600 6mm Square SMT 5.0mm Act. 260gf Gull Wing | EG2527CT-ND§ 53.43.39 |TL3301AF2600G 
6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator 160gf |EG2492-ND 1.01 91 .78|TL1105F160R oom Sauare eur oon hae 260g ail Wing ae tan 000 isaotAree0oG 
6mm Square 4.3mm Actuator 250gf EG1828-ND 20.18.15 |TL1105F2500 mm square -Omm Actuator 160g) a 5 - 4 
6mm Square 5mm Actuator To0gt EG2495-ND 29 26 ~«.22 |TL1105AF100Q 6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375TR-NDA 172.73/700 _|TL8301FF1600G 
6mm Square 5mm Actuator 160gf EG1829-ND 29 26 = .22 |TL1105AF1600 6mm Square SMT 8.5mm Act. 160gf Gull Wing + |EG4562CT-ND§ 53.43.39 /TL3301PF1600G 
6mm Square 5mm Actuator 160gf with ESD EG2491-ND 30 © .27 = -.23 |TLE1105AF1600 6mm Square SMT 8.5mm Act. 160gf Gull Wing _ |EG4562TR-NDA 160.39/650__|TL3301PF1600G 
6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160gf + |EG2493-ND 1.01 91  .78|TL1105AF160R 6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 160gf EG1869CT-ND§ 53.43.39 |TL3301SPF1600G 
6mm Square 5mm Actuator 250gf EG1830-ND 29 26 .22 |TL1105AF2500 13 6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 160gf EG1869TR-NDA 172.73/700 |TL3301SPF1600QG 
6mm Square 7.0mm Actuator 160gf EG4369-ND 20. 18 = .15 |TL1105FF1600 6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 260gf £G1870CT-ND§ 53  .43 39 |TL3301SPF2600G 
6mm Square 7.3mm Actuator 100gf EG2496-ND 20) 18 .15|TL1105EF1000 6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 260gf EG1870TR-NDA 172.73/700__|TL3301SPF2600G 
7 |6mm Square 7.3mm Actuator 160gf EG1831-ND 20 18 .15/TL1105EF1600 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead |EG4376CT-ND§ 61.49.45 |TL3301NF160QJ 
6mm Square 7.3mm Actuator 250gf EG1832-ND 20 18 .15/TL1105EF2500 14 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead |EG4376TR-NDA 259.99/1,100 | TL3301NF160QJ 
6mm Square 8.5mm Actuator 160gf EG4371-ND 20 18 .15/TL1105PF160Q 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead |EG4374CT-ND§ 61.49.45 |TL3301AF160QJ 
6mm Square 9.5mm Actuator 100gf EG2497-ND 20. 18 .15/TL1105BF100Q 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead_[EG4374TR-NDA 259.99/1,100 _|TL3301AF160QJ 
6mm Square 9.5mm Actuator 160gf EG1833-ND 20 18 .15/TL1105BF160Q SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing EG2530CT-ND§ 99 .80 .72 |TL3304AF1600G 
6mm Square 9.5mm Actuator 250gf EG1834-ND 20 18 .15/TL1105BF250Q SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing EG2530TR-NDA 576.38/1,500 |TL3304AF160QG 
6mm Square 13mm Actuator 100gf EG2498-ND 20 18 .15|TL1105DF1000 3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377CT-ND§ 99 .80 .72 |TL3304AF260QJ 
6mm Square 13mm Actuator 160gf EG1865-ND 20.18 15 |TL1105DF1600 3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377TR-NDA 614.80/1,600 |TL3304AF2600J 
6mm Square Gold Plating 13mm Actuator 160gf |EG4565-ND 7.01 91  .78/TLT105DF160R Flush Actuator 160gf J-Lead EG4380CT-ND§ 1.01 _.81__.73 |TL6700NF160QJ 
constartimnaaccrig = sama «© herr | | [Sona scicragg fa) ana 
6mm Square 17mm Actuator 160gf EG2505-ND 32.29 = .25)TL1105LF1600 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4381TR-NDA 624.08/1,600 |TL6700AF1600J 
6mm Square 17mm Actuator 250qf £G2506-ND 32.29 25 |TL1105LF2500 Flush Actuator 260gf J-Lead EG4382CT-ND§ 1.01.81 .73 |TL6700NF2600J 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100gf |EG2499-ND 37.33.29 /TLIT05WF1000 Flush Actuator 260gf J-Lead EG4382TR-NDA 741.10/1,900 |TL6700NF2600J 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf |EG1835-ND 37 33.29 |TL1105WF1600 3.4mm Actuator 260gf J-Lead EG4383CT-ND§& TOT 81-73 |TL67O0AF2600J 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 250gf |EG1836-ND 37.33.29 /TL1105WF2500 3.4mm Actuator 260gf J-Lead EG4383TR-NDA 624.08/1.600_|TL6700AF260QJ 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf |EG2507-ND 37.33.29 |TL1105VF1000 Flush Actuator 160gf Gull Wing EG4384CT-ND§& 1.01.81  .73 |TL6700NF1600G 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf_|EG2508-ND 37.33.29 |TL1105VF1600 Flush Actuator 160gf Gull Wing £G4384TR-NDA 546.07/1,400 |TL6700NF1600G 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf |EG2509-ND 37.33.29 [TL1105VF2500 3.4mm Actuator 160gf Gull Wing EG4385CT-ND§ 1.01 81.73 |TL6700AF1600G 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 100gf |EG4559-ND 37.33.29 |TL1105XF100Q 46 | 3.4mm Actuator 160gf Gull Wing EG4385TR-NDA 546.07/1,400 | TL6700AF1600G 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf |EG4372-ND 37 ©3329 |TL1105XF1600 Flush Actuator 260gf Gull Wing EG4386CT-ND§ 1.01 __.81__.73 |TL6700NF2600G 
8 6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf |EG4373-ND 1.37 1.22 1.05 |TL1105XF160Q94V0 Flush Actuator 260gf Gull Wing EG4386TR-NDA 546.07/1,400 | TL6700NF2600G 
gon Sum age a seas 2p Sh 22g —) | [esi he ele Serigt “aot a" nurs 
mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100g} 5 : ; E . H 07/1 | 
6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf |EG1837-ND 37 33.29 /TL1105RF1600 3.15mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing | EG4390CT-ND§ 60 48 43] TL3320AF1000 
6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250gf |EG1838-ND 37 33 .29|TL1105RF2500 3.15mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing | EG4390TR-NDA 139.13/500 | TL8320AF100Q 
6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 100gf |EG4557-ND 37.33.29 |TL1105MF1000 3.15mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing | EG4391CT-ND§ 60 48 43 |TL3320AF1300 
6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 160gf |EG4370-ND 37.33.29 [TL1105MF1600 3.15mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing |EG4391TR-NDA 139.13/500 _ |TL3320AF130Q 
6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 250gf |EG4558-ND 37.33.29 /TLT105MF2500 3.15mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing _|EG4392CT-ND§ 60 48 _.43 |TL3320AF1600 
6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100gf |EG2501-ND 37.33 .29|TL1105SF1000 3.15mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing |EG4392TR-ND 139.13/500 | TL3320AFT600 
6mm Square Right Angle 8.5mm Actuator 160gf |EG1839-ND .37 33.29 |TL1105SF1600 3.15mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing | EG4404CT-ND§ 60 48 — .43 |TL3320AF2500 
6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf |EG1840-ND 37.33.29 |TL1105SF2500 47 [3-15mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing J EG4404TR-NDA 139.13/500 | TL3320AF2500 
6mm Square 7.5mm Extended Actuator 100gf EG2502-ND 29.26.22 |TL1105SPF1000 3.85mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing | EG4393CT-ND§& 60 48.43 |TL3320BF1000 
9 |6mm Square 7.5mm Extended Actuator 160gf  |EG1861-ND 29 26 .22|TL1105SPF1600 3.85mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing _ | EG4393TR-NDA 139.13/500_|TL3320BF1000 
6mm Square 7.5mm Extended Actuator 250gf __ | EG1862-ND 29.26 22 |TL1105SPF2500 3.85mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing | EG4394CT-ND§ 60 48 43 )TL3320BF1300 
6mm Square R/A 2.8mm Ext. Actuator 100gf EG2503-ND 51 46 ~~ 39 |TL1105JAF1000 3.85mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4394TR-NDA 139.13/500 |TL3320BF1300 
10 | 6mm Square R/A 2.8mm Ext. Actuator 160gf £G1863-ND 51.46 39 /TL1105JAF1600 3.85mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing | EG4395CT-ND§ 60.48 43 /TL3320BF1600 
6mm Square R/A 2.8mmExt. Actuator 250gf £G1864-ND 51 46 39 |TL1105JAF2500 3.85mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing | EG4395TR-NDA 139.13/500 _ |TL3320BF1600 
6mm Square 3.1mm Actuator 100gf EG4586CT-ND§ 99.80.72 /TL3303F1000G 3.85mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing EG4396CT-ND§ 60  .48 — .43 |TL3320BF250Q 
141] 6mm Square 3.1mm Actuator 100gf EG4586TR-NDA 576.38/1,500 |TL3303F1000G 3.85mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing EG4396TR-NDA 139.13/500 | TL3320BF250Q 
6mm Square 3.1mm Actuator 160gf EG4607CT-ND§& 99 80.72 |TL3303F1600G + Tape and Box §CutTape A Tape and Reel (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each E-Switch Digi-Key Price Each —_‘|E-Switch 
Fig.| Description Part No. i! 10 100 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
SMT 2.5mm Actuator 120gf Normally Closed EG4588CT-ND§ 86.69 63 |TL3310AF1200G 6x 3.5mm, H=5.0mm 130gf J-Lead EG4579TR-NDA 618.57/1,800 |TL3302BF130QJ 
4g |SMT 2.5mm Actuator 120gf Normally Closed EG4588TR-NDA 1035.00/3,000 |TL3310AF1200G 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180qgf J-Lead £G4577CT-ND§ 89 .72 64 |TL3302BF180QJ 
SMT 2.5mm Actuator 200gf Normally Closed EG4589CT-ND§& 86 69 63 |TL3310AF2000G 27 |6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf J-Lead £G4577TR-NDA 618.57/1,800 |TL3302BF180QJ 
SMT 2.5mm Actuator 200gf Normally Closed EG4589TR-NDA 1035.00/3,000_|TL3310AF2000G 6 x 3.5mm, H=5.0mm 260gf J-Lead £G4581CT-ND§ 89 72 64 |TL3302BF2600J 
Right Angle 3.15mm Actuator 100gf EG4593CT-ND§ 37.30.27 |TL58WF1000 6x 3.5mm, H=5.0mm 260gf J-Lead £G4581TR-NDA 618.57/1,800_|TL3302BF260QJ 
Right Angle 3.15mm Actuator 100gf EG4593TB-NDt 121.28/700_ |TL58WF1000 26 | 2-Lead, 6.2mm Square, 70gf £G4413-ND 6054 46 |TL1140AF0700 
Right Angle 3.15mm Actuator 160gf EG4594CT-ND§ 37.30.27 |TL58WF1600 29 [2-Lead, 6x6mm, 70gf £G4414-ND 5449.42 |TL1150AF0700 
Right Angle 3.15mm Actuator 160gf EG4594TB-NDt 121.28/700 _ | TL58WF1600 180gf Gull Wing without Boss EG4342CT-ND§ 93.75 _ .67 |TLIO14AF1800G 
Right Angle 3.15mm Actuator 260gf EG4595CT-ND§ 37.30 __.27 |TL58WF2600 430 | 180af Gull Wing without Boss £G4342TR-NDA 1116.00/3,000_|TL1014AF1800G 
Right Angle 3.15mm Actuator 260gf EG4595TB-NDt 121.28/700 _ | TL58WF2600 780gf Gull Wing with Boss £G4343CT-ND§& 93 75.67 |TL1014BF1800G 
Right Angle 3.85mm Actuator 1 00gf EG4590CT-ND§ 37.30.27 | TL58VF1000 180gf Gull Wing with Boss EG4343TR-NDA 1116.00/3,000 [TL1014BF180QG 
Right Angle 3.85mm Actuator 100gf EG4590TB-NDt 121.28/700 _ /TL58VF100Q 160gf Gull Wing without Boss EG4344CT-ND§A 1.05 84.76 |TL1015AF1600G 
19 Right Angie 3mm paver FGASOITE NDS Sarna Leave lena 34 | 1609f Gull Wing without Boss EG4344TR-NDA 1046.25/2,500 _|TL1015AF1600G 
Right Angle 3.85mm Actuator 260gf EGA592CT-ND§ 373027 (TLSeVF2600 eae cui Wing ath aoe Seer NS Ae dep Sant TEMebeiabhe 
Right Angle 3.85mm Actuator 260gf £G4592TB-NDt 121.28/700 | TL58VF2600 32 [7.8mm Square 5.0mm Actuator T20gf £G4346-ND 43-3833 TLOO00F1200G 
Right Angle 4.75mm Actuator 100gf EG4596CT-ND§ 37 30.27 |TL58XF1000 : - 7 Sociedad racteuwnenes 
Right Angle 4.75mm Actuator 100gf EG4596TB-NDt 121.28/700 | TL58XF1000 cee e ee One een EeaS. 
Right Angle 4.75mm Actuator 160gt £G4597CT-ND§ 37.30 _.27 |TL58XF1600 4.7mm Actuator 130gf £G2638-ND 1.25 1.12.96 /TL6100AF1300P 
Right Angle 4.75mm Actuator 160gf EG4597TB-NDt 121.28/700 | TL58XF1600 4.7mm Actuator 160gf ; EG2639-ND 1.25 1.12.96 |TL6100AF160QP 
Right Angle 4.75mm Actuator 260of £G4598CT-ND§ 37. 30.27 \TL58xF2600 4.7mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2650-ND 1.67 1.34 1.21 |TL6105AF160QP 
Right Angle 4.75mm Actuator 260gf EG4598TB-NDt 121.28/700__|TL58XF2600 4.7mm Actuator 300gf £G2640-ND 1.26 1.13.97 |TL6100AF3000P 
3.5mm Right Angle Actuator 130g Gull Wing EG4388CT-ND§& 53.43.39 /TL3330AF1300G 4.7mm Actuator 130gf £G2517-ND 95 85 _.74 |GS4.70F1300P 
90 [35mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4388TR-NDA 470.24/2,300_|TL3330AF1300G 4.7mm Actuator 300gf £G2518-ND 95.85 .74/GS4.70F3000P 
3.5mm Right Angle Actuator 260gf Gull Wing |EG4389CT-ND§ 53.43.39 /TL3330AF2600G 5.2mm Actuator 130g £G2641-ND 1.25 1.12.96 |TL6100BF1300P 
3.5mm Right Angle Actuator 260gf Gull Wing EG4389TR-NDA 470.24/2,300_|TL3330AF2600G 5.2mm Actuator 160gf ; £G2642-ND 1.26 1.13.97 |TL6100BF160QP 
m4 SMT Right Angle 160gf Gull Wing EG4627CT-ND§A *& 64. 51  .46/TL3340AF1600G 5.2mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2651-ND 1.67 1.34 1.21 |TL6105BF160QP 
SMT Right Angle 160gf Gull Wing £G4627TR-NDA + 493.00/2,000 |TL3340AF1600G 5.2mm Actuator 300gf £G2643-ND 1.26 1.13.97 |TL6100BF3000P 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160gf EG2532CT-ND§ 33.27.24 TL59NF1600 3g | 634mm Right Angle Actuator 130gf £G2521-ND 1.15 1.03 .89 /GSR6.34F1300R 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160gf £G2532TB-NDt 127.60/1,000 |TL59NF1600 6.9mm Actuator 130gf £G2644-ND 63.56.49 /TL6100CF1300P 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 260gf EG4568CT-ND§ 33.27.24 |TL59NF2600 6.9mm Actuator 160gf EG2645-ND 1.26 1.13  .97 |TL6100CF1600P 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 260gf EG4568TB-NDA 127.60/1,000 |TL59NF2600 6.9mm Actuator 300gf £G2646-ND 1.26 113 .97 |TL6100CF3000P 
6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 100gf EG4378CT-ND§ 33.27 _.24 |TL59AF1000 8.54mm Right Angle Actuator 130gf EG2522-ND 1.22.98 _.89 |GSR8.54F1300R 
no [6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 100gf EG4378TR-NDA 727.60/1,000 |TL59AF1000 10mm Actuator 130gf £G2647-ND 63.56.49 |TL6100DF1300P 
6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf EG2533CT-ND§ 33.27.24 |TLS9AF1600 10mm Actuator 160gf £G2648-ND 1.26 1.13.97 |TL6100DF1600P 
6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf £G2533TB-NDt 127.60/1,000 |TLS9AF160Q 10mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2653-ND 1.46 1.31 1.13 |TL6105DF1600P 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 160gf EG4566CT-ND§ 33.27 .24/TLS9FF1600 10mm Actuator 300gf £G2649-ND 1.26 1.13 97 |TL6100DF3000P 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 160gf EG4566TR-NDA 127.60/1,000 |TL59FF1600 10mm Actuator 130gf £G2519-ND 95.85.74 |GS10.00F1300P 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 260gf EG4567CT-ND§ “32.26.23 | TLSOFF2600 10mm Actuator 300gf £G2520-ND 95.85.74 |GS10.00F3000P 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 260gf EG4567TR-NDA 123.25/1,000_|TL59FF2600 10mm Actuator 130gf with ESD Pin £G2524-ND 1.22 98 88 |GSE10.00F1300P 
Dual Tact, 3.15mm Actuator 160gf EG4604-NDt 156 1.40 1.21|TL53F1600 Sealed Tact Switches 
Dual Tact, 3.85mm Actuator 160gf £G4599-ND+ 1.56 1.40 1.21 |TL53AF1600 i "| 
Dual Tac, 585mm Actuator 160gt EGA600-NDY 1.56 140 121 [r-saBF1600 3.5mm Right Angle Actuator 160g EGA351 ND 11127 109 fTLertoAFte0oP 
23 | Dual Tact, 6.15mm Actuator 160gf £G4601-NDt 1.56 1.40 1.21 /TLS3CF1600 4.0mm Right Angle Actuator 130gf £G4347-ND 1.41 1.27. 1.09 |TL6110BF1300P 
Dual Tact, 6.85mm Actuator 160gf £G4602-NDt 1.56_1.40_1.21 |TLS3DF1600 34 | 4.0mm Right Angle Actuator 300gf £G4348-ND 1.42 1.27 1.10 |TL6110BF3000P 
Dual Tact, 7.35mm Actuator 160g EG4603-NDt 1.56 1.40 1.21 /TLSSEFI600 5.7mm Right Angle Actuator 160gf £G4349-ND 1.44 1.29 1.11 |TL6110CF1600P 
Dual Tact, 8.35mm Actuator 160gf EG4605-ND¢ 1.56 1.40 1.21 |TL53GF1600 8.7mm Right Angle Actuator 160gf £G4359-ND 4-129 1.11 TTLeMODF1600P 
24 {Dual Tact, 6.80mm Actuator 18091 EGACOGINDT 54.58 50 /TI2243 8.7mm Right Angle Actuator 300gf £G4360-ND 1.45 1.30 1.12 |TL6110DF3000P 
~_ [SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing EG2531CT-ND§A (7258 52 |TL3342F1600G/TR SMT 4.7mm Actuator 160gf £G4350CT-ND§ +6132 1.19 TLBTZOAFIG00G 
SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing £G2531TR-NDA 1146.00/4,000_|TL3342F1600G/TR SMT 4.7mm Actuator 160gf EGA350TR-NDA “635.10/1.000 \TL6120AF 16006 
8x 3.5mm, H=4.3mm 130gf EG2510-ND 38 3430) TLTT07AF130WO SMT 4.7mm Actuator 300gf EG4354CT-ND§& 1.64. 1.32. 1.19 |TL6120AF3000G 
8x 3.5mm, H=4.3mm 180gf EG2511-ND 38.34.30) TL1107AF180WO SMT 4.7mm Actuator 300gf £G4354TR-NDA ”635.10/1,000 |TL6120AF3000G 
8x 3.5mm, H-5.0mm 130gf £G2512-ND 38 34 30/TL1107BF130Wa SMT 5.2mm Actuator 130gf £G4351CT-ND§ 1.64 1.32. 1.19 [TL6120BF1300G 
95 {8X 3.5mm, H=5.0mm 180gf £G2513-ND 38.34 30/TL1107BF180WQ SMT5.2mm Actuator 130gf EG4351TR-NDA “635.10/1,000 |TL6120BF1300G 
6x 3.5mm, H=4.3mm 180gf Gull Wing EG2528CT-ND§ 7258 52 |TL3302AF1800G SMT 8.2mm Actuator 300gf EG4352CT-ND§ 4.64 1.32. 1.19 [TLe120BF30006 
6x 3.5mm, H=4.3mm 180gf Gull Wing EG2528TR-NDA 498.51/1,800 |TL3302AFT800G 95) ers oni AetLIGE 200 ‘ TE aan 
i i : : af £G4352TR-NDA 635.10/1,000 |TL6120BF3000G 
6x 3.5mm, H=5.0mm 180gf Gull Wing EG2529CT-ND§& 72 58 52 |TL3302BF1800G/TR SMG omni Actlisior 160Cf EG4353CT. NDS 4164. 199419 ITLEIOOCEIBOOG 
6x 3.5mm, H=5.0mm 180gf Gull Wing EG2529TR-NDA 498.51/1,800_|TL3302BF180QG/TR SMT eOuierAetiator ener ae Caer on 69655/700  \TL6120CF16006 
6x 3.5mm, H=4.3mm 130agf Gull Wing EG4582CT-ND§ 72 58 52 |TL3302AF1300G SMT Eom het 00 RTT T6139 119 TET 20CF30006 
6x 3.5mm, H=4.3mm 130gf Gull Wing £G4582TR-NDA 498.51/1,800 |TL3302AF1300G -9mm Actuator 300g BSCT-NDS Oe Ase 3 
, SMT 6.9mm Actuator 300gf £G4355TR-NDA 536.55/700 |TL6120CF3000G 
6x 3.5mm, H=4.3mm 260qgf Gull Wing EG4584CT-ND§ 72 58 52 |TL3302AF2600G 
- ; : SMT 10mm Actuator 300gf £G4356CT-ND§ 1.64 1.32 1.19 |TL6120DF3000G 
ng |6X 3.5mm, H=4.3mm 260gf Gull Wing EG4584TR-NDA 498.51/1,800 |TL3302AF2600G SMTAOnn A sont ESET ANT ORO ANIAGO FTLELOODERO00G 
6x 3.5mm, H=5.0mm 130gf Gull Wing EG4583CT-ND§ 7258 52|TL3302BF13006 mm Actuator 3009 Solas 804 
6x 3.5mm, H=5.0mm 130gf Gull Wing EG4583TR-NDA 498.51/1,800 |TL3302BF1300G z Key Caps 
6 x 3.5mm, H=5.0mm 260gf Gull Wing EG4585CT-ND§ 72 58 52 |TL3302BF2600G W=12 x 12mm Black Fits 12mm Ext. Act. Types |EG1080-ND A917 15 )4JBLK 
6 x 3.5mm, H=5.0mm 260af Gull Wing EG4585TR-NDA 498.51/1,800_|TL3302BF2600G W=12 x 12mm Grey Fits 12mm Ext. Act. Types |EG1079-ND 19° 417 15 )4JGRY 
6x 3.5mm, H=4.3mm 130gf J-Lead £G4578CT-ND§ 9.72.64 /TL3302AF1300J W=12 x 12mm Red Fits 12mm Ext. Act. Types |EG1078-ND 19017 15 /4JRED 
6 x 3.5mm, H=4.3mm 130gf J-Lead EG4578TR-NDA 618.57/1,800 _|TL3302AF130QJ 3g | W=12 x 12mm White Fits 12mm Ext. Act. Types /EG1077-ND A917 15 )4dWHT 
6 x 3.5mm, H=4.3mm 180gf J-Lead EG4576CT-ND§ 89 72 64 |TL3302AF180QJ W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Ext. Act. Types £G1885-ND A917 15 |6JBLK 
27 |6 x 3.5mm, H=4.3mm 180gf J-Lead EG4576TR-NDA 618.57/1,800 /TL3302AF180QJ W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Ext. Act. Types £G1886-ND A917 15 |6JRED 
6x 3.5mm, H=4.3mm 260gf J-Lead EG4580CT-ND§ 89.72.64 |TL3302AF260QJ W=8 x 8mm White Fits 12mm Ext. Act. Types £G1887-ND AQ 17 15 |6JWHT 
6x 3.5mm, H=4.3mm 260af J-Lead EG4580TR-NDA 618.57/1,800 |TL3302AF2600J W=8 x 8mm Grey Fits 12mm Ext. Act. Types £G1888-ND 19.17.15 |6JGRY 
6x 3.5mm, H=5.0mm 130gf J-Lead EG4579CT-ND§ 89.72.64 |TL3302BF130QJ Tape and Box §CutTape ATapeandReel * NEW! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


(> E°SWITCH” 
Dual LED Tact Switches 


SPECIFICATIONS: 


* Rating: 12VDC, 50mA maximum « Contact Resistance: 500m maximum « Insulation Resistance: 100VDC, 100MQ 
minimum ¢ Travel: 0.25mm » Operating Force: 160 +75/-30gf » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Operating Life: 
30,000 Cycles * Switching Function: Momentary 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | E-Switch 
Color Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Green/Red EG4409CT-ND 3.14 2.52 2.27 | EG4409TR-ND 1424.60/M | TL3200AF160GRQ 
Red/Red EG4410CT-ND& =. 33.14 2.52 2.27 | EG4410TR-ND 1424.60/M | TL3200AF160RRQ 


A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


Dual Action Tact Switches 


SPECIFICATIONS: 


Contact Resistance: 200m max. * Rating: 30VDC, 20mA «* Stroke: 1st - 0.30+0.10, 2nd - 0.55+0.15 »* Life Cycle: 
10,000 min. » Forces: 1st - 100+40gf, 2nd - 250+80gf 


Dimensions in mm 


ie 


1 2 1 2 
1STMOVEMENT 2ND MOVEMENT 


j+— 10.40 —»)1 60 
l< 


ee 
t [sso gl 
T 1 2 


#440 NORMAL POSITION 


Dim. H  |Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | E-Switch 
Function (mm) {Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,200 Part No. 
Without Actuator | 2.00 |EG4411CT-ND 1.27 1.02 .92 | EG4411TR-ND | 491.55/M | TL3350AF1000 
With Actuator 3.80 |EG4412CT-ND& 1.27 1.02 .92 | EG4412TR-ND | 491.55/M | TL3350BF100Q 


A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


Navigation Switches DigiReel® 
JS1200, JS1300 and JS5208 Multi-Directional 


JS5208 


Dimensions in mm 


JS1200 


Center re seer 


JS1300 


NEW! Tact Switches 
Illuminated 1240 Series 


SPECIFICATIONS: 

* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 
100,000 cycles »* Contact Resistance: 100mQ (max.) 
typical, initial @ 2 ~ 4VDC Actuation Force: 160gf 
+ 50gf * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Dimensions in mm 


FEATURES: 


¢ Multiple LED color options » Reliable dome technology 
« Independent LED leads 


MARKETS: 
* Consumer Electronics * Audio/Visual * Medical  Testing/Instrumentation * Computer/Servers/Peripherals 


Peak Forward |Luminous| Forward 

LED Cap Current Intensity | Voltage | Digi-Key Price Each E-Switch 

Color | Color (mA) (med) (V) Part No. 1 10 100 | Part No. 
No LED | No Cap _ = — EG4609-ND AT 69 60 |TL1240NQ 
No LED | Black _ _ _ EG4610-ND 97 87 75 |TL1240NQ1JBLK 
Green |No Cap 25 3 2.8 EG4611-ND 2.12 1.89 1.63 |TL1240GQ 

Red | No Cap 30 25 2.3 EG4612-ND 2.12 1.89 1.63 |TL1240RQ 
Yellow | No Cap 20 9 2.8 EG4613-ND 2.12 1.89 1.63 |TL1240YQ 

Green | Clear 25 3 2.8 EG4614-ND 2.31 2.07 1.78 |TL1240GQ1JCLR 

Red | Clear 30 25 2.3 EG4615-ND 2.31 2.07 1.78 |TL1240RQ1JCLR 
Yellow | Clear 20 9 2.8 EG4616-ND 2.31 2.07 1.78 |TL1240YQ1JCLR 

Red | Black 30 25 2.3 EG4617-ND 3.37 3.01 2.59 |TL1240RQ2JBLK 
Yellow | Black 20 9 2.8 EG4618-ND 3.37 3.01 2.59 |TL1240YQ2JBLK 
Green | Black 25 3 2.8 EG4619-ND 3.37 3.01 2.59 |TL1240GQ2JBLK 


NEW! Tact Switches 
IIluminated 1290 Series 


SPECIFICATIONS: 
Contact Rating: 100mA @ 32VDC * Electrical Life: 25,000 cycles » Contact Resistance: 250mq (initial max.) * Force: 
500 + 125gf * Travel: 1.0 + 0.2mm to Electrical Make; 2.0 + 0.2mm Full Travel + Insulation Resistance: 100MQ (Min. at 
500VDC) * Dielectric Strength: 250VAC * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

FEATURES: 

* Gold plated contacts for high reliability switching * Sharp, tactile response » Long travel 

MARKETS: 

* Consumer Electronics * Audio/Visual * Medical » Testing/Instrumentation * Telecommunications * Computer/Servers/ 
Peripherals 


Dimensions in mm 


Forward Luminous Forward 
LED | Current Intensity Voltage Digi-Key Price Each E-Switch 
Color (mA) (med) (@20mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Blue 30 350 ~ 700 3.5~4.0 | EG4623-ND 5.85 5.22 4.50 | TL1290AF500BR 
Red 40 75 ~ 120 1.5~24 | EG4624-ND 5.85 §.22 4.50 | TL1290AF500RR 
Green 30 60 ~ 100 1.7~2.8 | EG4625-ND 5.85 5.22 4.50 | TL1290AF500GR 


JS1200 Series: Mechanical Specifications: * Mechanical Life: 200,000 actuations in any direction * Typical Travel: Push: 
0.15+/-.01mm; Tilt: 0.20+/-.01 * Switching Function: Momentary Electrical Specifications: * Contact Rating: 12VDC, 
20mA «Contact Resistance (Initial maximum): 500mQ «Insulation Resistance: 100MQ » Dielectric Strength: 100VAC 
Environmental Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 

JS1300 Series: Mechanical Specifications: * Mechanical Life: 100,000 actuations »* Typical Travel: Center: 
0.19 +/- 0.15mm; Tilt: 0.35+/-0.15mm * Switching Function: Momentary Electrical Specifications: » Contact Rating: 
12VDC, 50mA * Contact Resistance (Initial maximum): 100mQ Insulation Resistance: 100MQ » Dielectric Strength: 
250VAC Environmental Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 

JS5208 Series: Specifications: * Contact Rating: 20mA, 15VDC * Life Expectancy: 100,000 actuations »* Contact 
Resistance: (Initial maximum) 100mQ_ * Operating Force: Tilt: 280+/-100 grams; Push: 500+/-150 grams * Dielectric: 
250VAC * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Travel: Tilt: 8°; Push: 1.0 +/-0.2mm 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel E-Switch 
Function Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
JS1200 Series 
With Select and Boss | EG4357CT-ND 3.32 2.66 2.39 | EG4357TR-ND 750 1160.25 | JS1200AAQ 
With Select no Boss_| EG4358CT-ND 3.32 2.66 2.39 | EG4358TR-ND | 1,500 | 1281.80/M| JS1200ABQ 


JS1300 Series 
EG4408CT-ND 2.44 1.96 1.76 | EG4408TR-ND 
JS5208 Series 
3.68 3.29 2.83 | — - —| JS5208 


With Select no Boss 1106.70/M| JS1300AQ 


With Select and Boss | EG4561-ND 


NEW! Low Profile Tact 
Switches 3315 Series 


SPECIFICATIONS: 


* Force: 100 + 30gf; 160 + 50gf; 250 + 50gf »* Contact 
Rating: 50mA @ 15VDC Contact Resistance: 200mQ 
(initial max.) * Insulation Resistance: 50MQ (Min. 
@ 100VDC) * Dielectric Strength: 250VAC * Operating 
Temperature: -20°C ~ 70°C 


APPLICATIONS: 


* Consumer Electronics * Audio/Visual * Medical « Testing/ 
Instrumentation * Telecommunications * Computer/Servers/ 
Peripherals 


Digi@DReel® 


Dimensions in mm 
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Operating Digi-Key Pricing E-Switch 
Force (gf) Part No. 1 10 100 Part No. 
400 EG4620CT-NDt 20 1.62 14.58 TL3315NF100Q 
EG4620TR-ND¢ 405.00/5,000 TL3315NF100Q 
160 EG4621CT-NDt& 20 1.62 14.58 TL3315NF160Q 
EG4621TR-NDt 405.00/5,000 TL3315NF160Q 
250 EG4622CT-NDt 20 1.62 14.58 TL3315NF250Q 
EG4622TR-NDt 405.00/5,000 TL3315NF250Q 


+ Cut Tape + Tape and Reel A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches 
denoted 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2051 


Cut Tape 
Actuator Contact | Digi-Key Price Bee, Digi-Key Tape and Reel C&K Components 
Fig.| Height | Termination| Material | Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Flush | J-Lead | Silver | CKNI831CT-ND® 2.35 2.18 2.00 | CKN1831TR-ND® | 1,100 | 1303.20 | KT11B0UM34LFS 
Momentary Tact 025" | J-Lead | Silver | CKN1835CT-ND@® 256 237 2.47 | CKN1835TR-ND@ | 1,100 | 1418.40/m | KT11B1UM34LES 
Switches KT11 Series bim.inmm | 1 | -088" | sLead | Silver | CKNYg64cT-ND® 261 2.42» -2.22 | CKNT864TR-ND® | 1,100 |  1447.20/m | KT11B2UM34 LFS 
093" | J-Lead | Silver | CKN1842CT-ND® 243 2.25 +~=—«-2.06 | CKN1842TR-ND® | 1,100 | 1344.60/M | KT11P2UM34LFS 
044" | JeLead | Silver | CKNI849CT-ND® 240 2.22 2.04 | CKN1849TR-ND® | 1,100 | 1330.20/M | KT11P3UM34LFS 
156" | J-Lead | Silver | CKN1855CT-ND® 246 2.28 2.09 | CKNt85STR-ND® | 800 1090.08 | KT11P4uM34LFS 
Flush | Gullwing | Silver | CKNI834CT-ND® 273 252 231 | CKN1834TR-ND® | 1,100 | 1512.07 | KT11BOSM34LFS 
025" | Gullwing | Silver | CKNI838CT-ND® 297 274 2.52 | CKN1838TR-ND® | 1,100 | 1643.40/m | KT11B1SM34LFS 
> | 088" | Gullwing | siver | CKNI84iCT-ND® 298 2.75.52 | CKNTBATTR-ND® | 1,100 | 1648.80/n | KTI1B2SM34LFS 
093" | Gullwing | Silver | CKNI848CT-ND® 2.78 «=. 2.57_—«.2.36 | CKN1848TR-ND® | 1,100 | 1539.07 | KT11P2SM34LFS 
044" | Gullwing | Silver | CKNI854CT-ND® 2.75 2.54 ~—«-2.33 | CKN1854TR-ND® | 1,100 |  1522.80/m | KT11P3SM34LFS 
156" | Gullwing | Silver | CKN1860CT-ND® 281 2.60 2.38 | CKN1860TR-ND@ | 800 1244.16 | KT11P4SM34LES 
Flush | Gullwing | Silver | CKN1832CT-ND® 259 240 220 | CKNt832TR-ND® | 800 1149.12 | KT11BOSAM34LFS 
Flush | Gullwing | Gold | CKN1804CT-ND 276 «6255 2.384. | — = — | KT11B0sAM33 
025" | Gullwing | Silver | CKN1836CT-ND® 261 242 2.22 | CKN1836TR-ND@® | 800 1157.76 | KT11B1SAM34LFS 
g | 025" | Gullwing | Gold | CkNt8o5cT-ND 323 «299 2.74] — = — | KT11B1SAM33 
025" | Gullwing | Gold | CKN1837CT-ND® 4.05 3.74 ~—=3.43 | CKN4837TR-ND@ | 800 1794.24 | KT11B1SAM35LFG 
088" | Gullwing | Silver | CKN1839CT-ND® 264 244 2.24 | CKN1839TR-ND® | 800 1169.28 | KT11B2SAM34LFS 
148 (3:76) 088” | Gullwing | Gold | CKN80sCT-ND 282 261 239 | — = — | xrt1B2sam33 
oss" | Gullwing | Gold | CKN1840CT-ND® 4.05 «3.74 _~—=«3.43 | CKNA840TR-ND@ | 800 1794.24 | KT11B2SAM35LFG 
Press Fit] Gullwing | Silver | CKN1862CT-ND® 293 270 248 | CKN18e2TR-ND@ | 500 810.00 | KT11S1SA3M34LFS 
093" | Gullwing | Gold | CkN1g03cT-ND 219 2021.86 | — a — | kT11P2sa3m33 
ear] aek 093" | Gullwing | Gold | CKN1847CT-ND® 340 © -3.14_~—Ss2.88 | CKNA847TR-ND@ | 500 941.40 | KT11P2SA3M35LFG 
165 (4.19) 4| 093" | Gullwing | Silver | CKN1846CT-ND@ 340 314 2.88 | CKNi846TR-ND@ | 500 941.40 | KT11P2SA3M34LFS 
044" | Gullwing | Gold | CKN1785CT-ND 295 273 «© 2.50 | — = — | kT11P3sa3m33 
044" | Gullwing | Gold | CKN1853CT-ND® 4.01 ~—3.71._~—=«3.40 | CKNA853TR-ND@ | 500 1111.50 | KTI1P3SA3M35LFG 
156” | Gullwing | Gold | CKN1859CT-ND® 665 6.15 _~—«45.63 | CKNA859TR-ND@ | 500 1842.30 | KT11P4SA3M35LFG 
093" | Gullwing | Gold | cKN1807CT-ND 276 860255234 | — = — | KT11P2saim33 
093" | Gullwing | Gold | CKN1843CT-ND® 3.47 ~=—-3.21-~—=2.94 | CKN1843TR-ND® | 800 1536.48 | KT11P2SA1M35LFG 
5 | 044" | Gullwing | Silver | CKNt8s0CT-ND® © 259 © 2.40 2.20 | CKNTE5OTR-ND@ | 800 1149.12 | KTI1P3SA1M34LFS 
067 (1.70) 044" | Gullwing | Gold | CKN1808cT-ND 276 «86255 2.384 | — a — | KT11P3saim33 
rb 195 156" | Gullwing | Silver | CKN1856CT-ND® 264 244 224 | CKN856TR-ND® | 800 1169.28 | KTI1P4SA1M34LFS 
| 100 (4-95) 230 156" | Gullwing | Gold | CKN1857CT-ND® 340 3.14 ~—«.2.88 | CKN1857TR-ND@ | 800 1506.24 | KT11P4SA1M35LFG 
Press Fit] Gullwing | Gold | CKN1861CT-ND® 362 3.35 3.07 | CKN1861TR-ND@ | 600 4204.20 | KT11S1SA2M35LFG 
Snap Fit | Gullwing | Gold | CKN1863CT-ND@ 362 335 3.07 | CKN1863TR-ND@ | 600 1204.20 | KT11S2SA2M35LFG 
093" | Gullwing | Silver | CKN1844CT-ND® 261 242 2.22 | CKN1844TR-ND® | 600 868.32 | KT11P2SA2M34LFS 
g | 093" | Gullwing | Gold | CKNt8tOCT-ND 276 86255 2.384 | — a — | kT11P2sa2m33 
165 (4'19) 093" | Gullwing | Gold | CKN1845CT-ND® 3.64 3.36 ~=—-3.08 | CKN845TR-ND® | 600 1209.60 | KT11P2SA2M35LFG 
044" | Gullwing | Gold | CKN1802cT-ND 276 86255 2.84 | — = — | kT11P3sa2m33 
044" | Gullwing | Gold | CKN1852CT-ND® 3.23 «=. 2.99 -~—=«.2.74 | CKN1852TR-ND® | 3,000 | 1491.00/M | KT11P3SA2M35LFG 
156" | Gullwing | Gold | CKN1858CT-ND® 349 3.23 «2.96 | CKN85sTR-ND® | 600 1159.92 | KTI1P4SA2M35LFG 


@ RoHS Compliant 


Sealed Surface Mount Tact Digi®Reel° Dim in or 
Switches KSC Series — : : F389) 08 
d : { a 2, ua. .38 
Washable, Totally Sealed (IP67) a 35 or at ula py Oats 
© Circuit: SPST-NO »* Switching: Maximum Voltage: 32VDC; Maximum Current: Silver: : ‘ | _8.6_| —— 12 (x 2) 4 h1.98 
50mA; Gold: 10mA * Contact Resistance: <100mQ * Operating Temperature: Silver: J-Lead Shown J-Lead PCB Gullwing PCB 2 Right Angle 
-40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 
Operating Contact Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel C&K Components 

Force Actuator Termination Material Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

160gF Flush Gullwing Silver 401-1749-1-ND® At 38 35 = = = KSC121GLFS 

300gF Flush Gullwing Silver 401-1071-1-ND AT 44 A1 = = = KSC141G 

300gF Flush Gullwing Silver 401-1751-1-ND® At .38 35 401-1751-2-ND® 2,000 225.00/M KSC141GLFS 

300gF Flush J-Lead Silver 401-1072-1-ND A7 44 AL = _ = KSC141J 

300gF Flush J-Lead Silver 401-1752-1-ND® At 38 35 = _ = KSC141JLFS 

550gF Flush Gullwing Silver 401-1073-1-ND 49 45 42 = =_ = KSC151G 

550gF Flush Gullwing Silver 401-1753-1-ND® 54 51 46 = = = KSC151GLFS 

550gF Flush J-Lead Silver 401-1074-1-ND 49 45 42 = — = KSC151J 

550gF Flush J-Lead Silver 401-1754-1-ND® 54 51 46 401-1754-2-ND® 2,000 300.60/M KSC151JLFS 

120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1457-1-ND AT 44 AL = = = KSC201G 

120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1755-1-ND® 43 40 37 401-1755-2-ND® 2,000 239.40/M KSC201GLFS 

120gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1756-1-ND® 43 40 37 401-1756-2-ND® 2,000 239.40/M KSC201JLFS 

160gF Soft 3.5mm J-Lead Silver CKN9195CT-ND@§ 42 39 36 CKN9195TR-ND@§ 2,000 234.00/M KSC222J LFS 

160gF Soft 3.5mm Gullwing Silver CKN9194CT-ND@§ 42 39 36 CKN9194TR-ND@§ 2,000 234.00/M KSC222G LFS 

200gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1757-1-ND® At 39 35 401-1757-2-ND® 2,000 228.60/M KSC221GLFS 

200gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1758-1-ND® At 39 35 401-1758-2-ND® 2,000 228.60/M KSC221JLFS 

160gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1459-1-ND 59 54 50 = = — KSC223G 

160gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1759-1-ND® 58 54 49 401-1759-2-ND® 2,000 320.40/M KSC223GLFG 

160gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1460-1-ND 59 54 50 = = _— KSC223J 

300gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1764-1-ND® 59 55 51 401-1764-2-ND® 2,000 329.40/M KSC243JLFG 

350gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1761-1-ND® 42 39 36 401-1761-2-ND®@ 2,000 234.00/M KSC241GLFS 

350gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1762-1-ND® 42 39 36 401-1762-2-ND®@ 2,000 234.00/M KSC241JLFS 

160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1765-1-ND® 42 39 36 401-1765-2-ND® 2,000 234.00/M KSC321GLFS 
@ RoHS Compliant t Bulk § Long Life Version + KSC5 Not Sealed (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2052 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Cak Sealed Surface Mount Tact Switches KSC Series — washable, Totally Sealed (IP67) (Cont.) Digi@Reel” 


Operating Contact Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel C&K Components 
Force Actuator Termination Material Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1701-1-ND 45 42 38 = = — KSC321J 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1766-1-ND® 42 39 36 401-1766-2-ND® 2,000 234.00/M KSC321JLFS 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1461-1-ND 57 53 48 = = = KSC323G 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1767-1-ND® 55 51 A7 401-1767-2-ND® 2,000 302.40/M KSC323GLFG 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1768-1-ND® 55 51 A7 401-1768-2-ND® 2,000 302.40/M KSC323JLFG 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1463-1-ND AT 44 40 = = = KSC341G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1769-1-ND® 42 39 36 401-1769-2-ND® 2,000 234.00/M KSC341GLFS 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1267-1-ND AT 44 40 = = = KSC341J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1770-1-ND® 42 39 36 401-1770-2-ND® 2,000 234.00/M KSC341JLFS 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1464-1-ND 57 53 49 = cm = KSC343G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1771-1-ND® 55 51 A7 401-1771-2-ND®@ 2,000 302.40/M KSC343GLFG 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1465-1-ND 57 53 49 = — = KSC343J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1772-1-ND® 55 | A7 401-1772-2-ND® 2,000 302.40/M KSC343JLFG 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1773-1-ND® AT 44 40 401-1773-2-ND® 2,000 261.00/M KSC351GLFS 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1774-1-ND® AT 44 40 401-1774-2-ND® 2,000 261.00/M KSC351JLFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1466-1-ND -60 56 51 401-1466-2-ND 1,000 333.00 KSC401J50SH 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1775-1-ND® 52 48 44 401-1775-2-ND® 1,000 288.00 KSC401J 50SH LFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1776-1-ND® 81 75 69 401-1776-2-ND® 1,000 450.00 KSC403J 50SH LFG 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1468-1-ND 53 49 45 = = = KSC411G70SH 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1777-1-ND® 51 48 44 401-1777-2-ND® 1,000 282.60 KSC411G 70SH LFS 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1469-1-ND 53 49 45 = = = KSC411J70SH 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1778-1-ND® 51 48 44 401-1778-2-ND® 1,000 282.60 KSC411J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9198CT-ND@§ 50 AT 43 CKN9198TR-ND@§ 1,000 279.00 KSC422G 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1779-1-ND® 49 46 42 401-1779-2-ND® 1,000 271.80 KSC421G 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1780-1-ND® 75 -70 58 401-1780-2-ND® 1,000 271.80 KSC421J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9199CT-ND@§ 46 43 .39 CKN9199TR-ND@§ 1,000 254.00 KSC422J 70SH LFS 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1781-NDt# 75 70 58 = = = KSC421V30ACT2.95LFS 
300gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1783-1-ND® 50 AT 43 401-1783-2-ND® 1,000 279.00 KSC441G 70SH LFS 
300gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1784-1-ND® -50 47 43 401-1784-2-ND® 1,000 279.00 KSC441J 70SH LFS 
300gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1785-1-ND® 73 68 62 401-1785-2-ND® 1,000 442.80 KSC443J 70SH LFG 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9197CT-ND@§ 52 48 44 CKN9197TR-ND@§ 1,000 288.00 KSC442J 70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9196CT-ND@§ 52 48 44 CKN9196TR-ND@§ 1,000 288.00 KSC442G 70SH LFS 
160gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1907-1-ND 53 50 46 401-1907-2-ND@t 1,000 295.20 KSC521G ROHS 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1786-1-ND® 56 52 48 401-1786-2-ND® 750 233.55 KSC621GLFS 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1748-1-ND® 51 48 44 401-1748-2-ND® 750 233.55 KSC621J LFS 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1787-1-ND® 58 54 49 401-1787-2-ND® 750 238.95 KSC641GLFS 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1788-1-ND® 58 54 49 401-1788-2-ND®@ 750 238.95 KSC641JLFS 

Sound Tuneable Tact Switches — RoHS Compliant 
340gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9200CT-ND 56 52 48 CKN9200TR-ND 1,000 310.00 KSC441G ST1 LFS 
340gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9201CT-ND 56 52 48 CKN9201TR-ND 1,000 310.00 KSC441J ST1 LFS 
340gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9202CT-ND 58 54 49 CKN9202TR-ND 1,000 320.00 KSC441G ST2 LFS 
340gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9203CT-ND 58 54 49 CKN9203TR-ND 1,000 320.00 KSC441J ST2 LFS 
NEW! KSC4D Sealed Detect Switch for SMT — RoHS Compliant NEW! 

200gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9428CT-ND 84 78 Fl CKN9428TR-ND 1,000 464.40 KSC4D1J 50SH LFS 
200gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9429CT-ND 84 .78 71 CKN9429TR-ND 1,000 464.40 KSC4D1G 50SH LFS 


@ RoHS Compliant t Bulk § Long Life Version + KSC5 Not Sealed 


RACON Short-Travel Keyswitches @Reel 


RACON short-travel keyswitches offer an extremely high switching reliability while needing very little space. Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Operating Life: 1,000,000 cycles * Maximum Rated 


They can be arranged as single keys, in rows or key blocks. Voltage: 42V * Maximum Rated Current: 100mA 
Dim. in mm Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switches 
1 | RACON 8, 330gF, Outward Terminals | CKN9361-ND 2.67 2.14 1.70 | 1.14100.5010000 
wre } 2 | RACON 8, 330gF Inward Terminals CKN9362-ND. 2.83 2:27 1.80 | 1.14100.5020000 
U oo Outward | W*? te inward 7 3 | RACON 8, 3309F, Surface Mount CKNS363CT-NDt 271 250 2.30 | 1.14100.5030000 
© 556 ca : terminals 4.50 terminals [rrsss sf RACON 8, 330gF, Surface Mount CKN9363TR-NDO 1499.00/1,000 1.14100.5030000 
, 12.00 4 | RACON 12, 360gF, Outward Terminals | CKN9364-ND 2.77 2.22 1.76 | 1.14001.5010000 
5 | RACON 12, 360gF Inward Terminals | CKN9365-ND 2.77 2.22 1.76 | 1.14001.5020000 
6 RACON 12, 360gf, Surface Mount CKN9366CT-NDT 2.97 2.74 2.52 | 1.14001.5030000 
RACON 12, 360gf, Surface Mount CKN9366TR-NDO 1232.55/750 1.14001.5030000 
7 | RACON 12V, 360gF, PCB Mount CKN9367-ND. 3.96 3.18 2.51 | 1.14001.5050000 
RACON 12i, 330gF, Red LED CKN9368-ND 16.12 12.90 10.21 | 1.14001.5510000 
d me ene 8 | RACON 12i, 330gF, Green LED CKN9205-ND 16.12 12.90 10.21 | 1.14001.5520000 
W _ a Butward VJ oe \ d RACON 12i, 330gF, Yellow LED CKN9206-ND 16.12 12.90 10.21 | 1.14001.5530000 
¥ 5.00 nwar 
hea terminals et. = 4 terminals Accessories 
P12.50-F° $-10.00-F° 
Plunger, H=6.5mm x 8mm dia. CKN9369-ND 48 39 .31 | 5.46167.3010209 
Plunger, H=7mm x 8mm dia. CKN9207-ND 48 39 .31 | 5.46167.0900209 
Plunger, H=6.5mm x 11.5mm dia. CKN9208-ND. 48 39 .31 | 5.46167.2270209 
9 Plunger, H=7mm x 11.5mm dia. CKN9370-ND 48 39 .31 | 5.46167.0420209 
Plunger, H=7mm x 14.5 dia. CKN9209-ND 48 39 .31 | 5.46168.0420209 
Plunger, H=9.7mm x 14.5mm dia. CKN9371-ND 48 39 .31 | 5.46168.0430209 
Plunger, H=7mm x 19mm dia. CKN9210-ND 31 25 .20 | 5.46169.0420209 
Plunger, H=12.5mm x 19mm dia. CKN9372-ND. 48 39 .31 | 5.46169.0440209 
= 40 Plunger, H=7mm x 14mm square CKN9211-ND 48 39 -31 | 5.46001.0570209 
NODE Plunger, H=12.5mm x 14mm square _| CKN9373-ND 48 39 .31 | 5.46001.0590209 


t Cut Tape 4 Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2053 


RoHS 


cemrciaet 


KSI Series Sealed Tact Switches | @® 


Specifications: Vertical 


Right Angle 


Function: Momentary action Contact Arrangement: 1 make contact 
= SPST-NO Distance Between Button Centers (minimum): 7.62mm 
(0.300”) Terminals: PC pins Electrical: Maximum Power: 1VA 
Maximum Voltage: 50VDC Minimum Voltage: 20mV Maximum 
Current: 50mA Minimum Current: 1mA Operating Temperature: 
-40°C ~ 90°C Contact Material: Silver plated 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical, 1109F, Totally Sealed 401-1796-ND 70 65 60 | KSIOMO11LFT 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed 401-1798-ND 90 83 -76 | KSIOVO11LFT 


KSJ Series Tact Switches, with 
Spherical Actuator, (Washable) 


The KSJ long travel is a miniature tact switch using a single pole, 
normally open contact and is equipped with a spherical actuator. 
This new version is specially designed for applications where the 
actuation force can be off center approximately +30° with regard to 
vertical and even be parallel to the PCB. 


Circuit: SPST-NO 

Switching: * Voltage Maximum: 50VDC * Current Maximum: 50mA 
Operating Life: 105 Operating Force: 100 Grams 

Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


Right Angle 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
300gF, Flux Sealed, Gold, Right Angle 401-1805-ND 2.11 1.95 1.79 | KSJOV431LFT 


KST Series SMT Rubber Tact Switches 


The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to provide a tactile 
effect similar to the feeling given by the conductive rubber products and a travel 
which is more than twice the standard tact switch travel of the KSA or KSC product 
line. 


5.0 
Circuit: SPST-NO qi 
Switching: * Voltage Maximum: 30V » Current Maximum: 50mA 
Life Expectancy: 100,000 cycles 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Digi@Reel® 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricing | C&K 

Description Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 2009F, Gullwing 401-1103-1-ND 40 37 34 — | KST221G 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 2009F, Gullwing 401-1847-1-ND® 75 69 .64 | 414.00 | KST221GLFS| 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 200gF, J-Type 401-1848-1-ND® 75 69 .64 | 414.00] KST221JLFS 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 350gF, Gullwing 401-1849-1-ND® 80 .74 .68 | 441.00 | KST241GLFS| 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 3509F, J-Type 401-1850-1-ND® 80 74 68 | 441.00 | KST241JLFS 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


QSA Series 4-Way Switch 


Features: 

* Operational life is 100,000 operations * Excellent tactile feel * Only actuate 
one direction at a time »* Provides logic level control Applications: * Seat 
Adjustments ° Industrial controls * Mirror adjustment * Home entertainment 
¢ Multi-function steering wheel 


Mechanical: 
¢ Actuation Force: 3.5 +1N 


Electrical: 

¢ Switching Power Maximum: 0.20VA + Minimum/Maximum Switching Volt- 
age: (VDC) 20mV/30V_ * Minimum/Maximum Switching Current: 1mA/S50mA 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


K6 Series Tactile Switches 


Follow the trend toward miniaturization. Distinctive tactile feel. 
High switching reliability. Custom designed button required. 
Function: Momentary action 

Circuit: SPST-NO 


Switching: * Voltage Maximum: 30VDC © Current 
Maximum: 100mA 
Contact Resistance: 50m0. 
Total Travel: 1.5mm 
Contact Material: Gold over nickel 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Dim. H| Digi-Key Price Each C&K 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
300gF, No LED 84 | 401-1163-ND@ 1.88 1.51 1.20 | K6B 1.5 3N 
300gF, Green-LED Illumination 12.3 | 401-1590-ND 2.45 2.27 2.08 | K6BL GN 1.5 3N L306 
300gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1167-ND@ 2.49 2.00 1.58 | K6BL RD 1.5 3N L352 
300gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1169-ND@ 2.49 2.00 1.58 | K6BL YE 1.5 3N L327 
500gF, No LED 8.4 | 401-1589-ND 2.04 1.89 1.73 | K6B 1.5 5N 
500gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1170-ND 2.49 2.00 1.58 | K6BL YE 1.5 SN L327 
@ RoHS Compliant 


K12 Series Tactile Switches 


Successful in measurement and control equipment, industrial electronics and automotive applications. 
Function: Momentary action 

PST-NO 

ig: © Voltage Maximum: 30VDC « Current Maximum: 100mA 

Contact Resistance: 50mQ 

Contact Material: Gold over nickel 

Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Dust Tight/Flat Top LED Illuminated 


Dim. H| Digi-Key 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 
Round, 500gF, Dust Tight 
(Process Sealed) 
Round, 250gF, Dust Tight 
(Process Sealed) 


Price Each C&K 
Part No. 


12.0 | 401-1159-ND 4.50 3.60 2.85 | K12C 15N 


12.0 | 401-1158-ND@ 4.50 3.60 2.85 | K12C BK 1 2.5N 


Flat Top, 500gF, Cap, Black 11.0 | 401-1157-ND® 2.49 2.00 1.58 | K12P BK 1.55 

Flat Top, 250gF, Cap, Black 14.5 | 401-1587-ND 3.21 2.97 2.72 | K12P BK 2 2.5N 

350/700gF, Twin Contacts 14.5 | 401-1586-ND 3.30 2.64 2.09 | K12GO NT 1.5 3.5-7N 
@ RoHS Compliant 


ED and EDM Series 
Snap Domes 


ED Series: 

Disc contact is a momentary tact switch with short travel and good tactile feedback. 
Discs are a snap dome short travel dome contact for mounting directly on a PCB. 
Designed for low profile applications where end users want to use a customized 
overlay to go over these domes. PC mount leads or SMT terminals. 

Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: Silver/ 
Gold 100VAC/DC »* Current Maximum: Silver: 100mA; Gold: 50mA Contact Resist- 
ance: Silver: 10m; Gold: 15mQ Total Travel: 0.3mm Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C 

EDM Series: 

Discs are higher performance longer travel snap domes specifically designed for applications such as aircraft 
instrumentation, radio keypads or other demanding applications. PC mount leads or SMT terminals. 


Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 100VDC * Current Maximum: 50mA 
Contact Resistance: 15m0Q Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°C ~ 85°C. 


SMT Version Shown 


a Fi Digi-Key Price Each C&K 
Digi-Ke" Price Each C&K a 
Description Part No. 1 25100 | PartNo. Basorialion Barna iE) 5) [et 
4-Way Switch, SMT Version, 350gF _| 401-1597-ND 11.42 9.14 7.24 | QSA4S 3.5N H1 G8 ED Series Snap Domes 
With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating | 401-1920-ND 3.31 2.65 2.10 ] EDGACOLFS 
With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating | 401-1921-ND 3.30 2.64 2.09 | EDGACILFS 
K5AT Series Lighted SMT Digi@Reel’ RoHs| With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plated | 401-1924-ND 1.32 1.06 .84 | EDSACOLFS 
. ra With SMT Tabs, 2409F, Flux Sealed, Gold Plating | 401-1922-ND 3.17 2.54 2.01 | EDGSCOLFS 
Tact Switches With SMT Tabs, 2409F, Fully Sealed, Gold Plating | 401-1923-ND 3.30 264 2.09 ] EDGSCILFS 
Features: © High Bright LEDs * Gold plated dome contact offering superior contact reliability With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1927-ND 1.45 1.16 —.92 | EDSSC1LFS 
in time * Excellent ergonomics: sharp tactile feel and audible click * Reduced space usage on i 
board “2 in 1” Typical Applications: * Server, storage * Network infrastructure * Telecom EDM Series Snap Domes 
¢ Medical Electrical Specifications: * Power Minimum/Maximum: 0.02VA/1.0VA Voltage With Tabs, 450gF, Gold Plating 401-1946-ND 6.05 4.84 3.83 | EDM 450G SC LFG 
Mie Mae Om ae ane Current Minti pax mun 0.1mA ~ 100mA Environmental With Tabs, 4509F, Silver Plating 401-1947-ND 5.65 4.52 3.58 | EDM 450 S SC LFS 
te ie le a aca Eh de ka With PC Pins, 450gF, Gold Plating 401-1948-ND 6.05 4.84 3.83 | EDM 450 G AC LFS 
Cut Tape T&R With PC Pins, 450gF, Silver Plating 401-1949-ND 514 4.11 3.26 | EDM 450 S AC LFS 
eet Plot ay . Price Fath a pnclnyg cere With PC Pins, 650gF, Gold Plating 401-1950-ND 713 5.71 4.52 | EDM 650 G AC LFS. 
escription al 0. ‘al 0. - ; 
Green Illuminated, Mom., 400gF | CKN9416CT-ND 14.63 13.50 1238 | 7290.00 | KSATGN43GP With Tabs, 650gF, Gold Plating AURIS Fis) “6-71. 4.52) EDM 650 6.60'LhG 
White Illuminated, Mom., 400gF | CKN9417CT-ND 14.63 13.50 12.38 | 7290.00 | K5ATWH43GP With Tabs, 650gF, Silver Plating 401-1952-ND 6.66 5.34 4.22 | EDM 650 S SC LFS 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. With PC Pins, 650gF, Silver Plating 401-1953-ND 6.66 5.34 4.22 | EDM650S AC LFS. 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Momentary Tact Switches Reel’ 
PTS Series 


Dimensions in mm 


Dim. Cut Tape 
H_ | Digi-Key Pricing Tape and Reel() C&K Components 
Fig. | Description (mm)| Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9096-ND 16 3.52 11.84) — — | PTS645TL43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9098-ND 13 271 9.42). — — | PTS645SL43 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 | CKN9083-ND 16 3.52 11.84) — —|PTS645TH43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN9090-ND 13 271 9.12) — —|PTS645SK43 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9095-ND 16 3.52 11.84) — —|PTS645TL50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9092-ND 13 271 912) = — | PTS645SL50 LFS 
FI 6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9093-ND 13 271 92). = —J|PTS645SH50 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9081-ND 16 3.52 11.84) — —|PTS645TH50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN9082-ND 13 271 9.12). — —|PTS645SK50 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 7.0 | CKN9086-ND 16 3.52 11.84) — —|PTS645TL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.0 | CKN9071-ND 13 271 9.12) — —J|PTS645SL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.0 | CKN9074-ND 13 271 912) — — | PTS645SH70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 9.5 | CKN9078-ND 13 271 9.12) — — | PTS645SL95 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 9.5 | CKN9091-ND 13 2.71 9.12) — —|PTS645SH95 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9094-ND. 19 413 13.92) — —)|PTS645VL31 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9103-ND. 19 413 13.92} — — | PTS645VL39 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN9118-ND. 26 5.22 16.53) — — | PTS645VH31 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9115-ND. 26 5.22 16.53) — — | PTS645VH39 LFS 
2 6mm, Right Angle — 130gF 5.85 | CKN9116-ND 26 5.22 16.53] — —|PTS645VL58 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 5.85 | CKN9120-ND. 26 5.22 16.53) — — | PTS645VH58 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 8.35 | CKN9123-ND. 26 5.22 16.53) — — | PTS645VL83 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 8.35 | CKN9121-ND. 26 5.22 16.53) — — | PTS645VH83 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 15.85} CKN9075-ND. 19 413 13.92) — —J|PTS645VL15 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 15.85} CKN9079-ND. 19 413 13.92) — —|PTS645VH15 LFS 
6mm, 2-pin — 160gF 4.3 | CKN9108CT-NDt .22 4.44 14.06/1,000] 133.20} PTS645SM43TR LFS 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 | CKN1791CT-ND A7 10.88 39.88} — — | PTS645SK43TR 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 | CKN9107CT-NDt 22 444 14.06/1,000] 133.20} PTS645SK43TR LFS 
6mm, 2-pin — 260gF 5.0 |CKN1792CT-ND 30 698 25.58] — —| PTS645SK50TR 351 11.53% 
3 | 6mm, 2-pin — 260gF 5.0 | CKN9113CT-NDt 22 444 14.06/1,000| 133.20} PTS645SK50TR LFS —@. 
6mm, 2-pin — 160gF 5.0 | CKN1579CT-ND 34 7.80 28.60) — — | PTS645SM50TR 320 
6mm, 2-pin — 160gF 5.0 | CKN9127CT-NDt .22 444 14.06/1,000] 133.20} PTS645SM50TR LFS $ 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 | CKN1794CT-ND .39 8.93 32.73) — —J|PTS645SL70TR 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 | CKN9110CT-NDt 22 444 14.06/1,000| _133.20| PTS645SL70TR LFS 
4 6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.3 | CKN9072-ND 14 3.09 10.40) — — | PTS645SJL73 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.3 | CKN9073-ND 14 3.09 10.40] — —|PTS645SJH73 LFS 
5 12mm, w/o ESD pin — 160gF 7.3 | CKN9141-ND AQ 9.84 31.16) — —|PTS125SJM73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 7.3 | CKN9142-ND AQ 9.84 31.16) — —|PTS125SJK73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9100-ND .30 6.56 22.08) — —|PTS125SM43 LFS 
6 12mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN9139-ND AI 8.28 26.22) — —|PTS125SK43 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 8.5 | CKN9140-ND AI 8.28 26.22) — —|PTS125SM85 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 8.5 | CKN9151-ND A1 8.28 26.22) — —|PTS125SK85 LFS 
7 | 12mm, Right Angle Square Act. — 160gF | 6.2 | CKN9101-ND Al 8.84 29.76] — —|PTS125VJM73 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9112CT-NDO .24 4.86  15.39/1,000] 145.80} PTS645SM43SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF 4.3 | CKN9084CT-NDO 26 5.67 18.23]1,000} 145.80] PTS645SK43SMTRLFS 
8 | 6mm, wo ESD pin— 130gF 5.0 | CKN9088CT-NDO 32 6.86  22.05/1,000] 196.00} PTS645SL50SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9085CT-NDO 31 6.58  21.15/1,000) 169.20} PTS645SH50SMTRLFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN9087CT-NDO 31 6.58 21.15|1,000} 169.20] PTS645SKS50SMTRLFS 
9 | 12mm, w/o ESD pin — 160gF 12.0 | CKN9138-ND A1 8.28  26.22| — —|PTS125SM12 LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 | CKN1572CT-ND 47 10.88 39.88} — — | PTS525SM08 
10 | 5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 | CKN9125CT-NDO 56 11.22 35.53/3,000] 336.60/M| PTS525SMO8SMTR LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 1.5 | CKN9104CT-NDO 56 11.22 35.53 }3,000| 336.60/M| PTS525SM10SMTR LFS B 1.32 ples. 
1 6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9102-ND 26 5.51 18.56; — — | PTS635SL50 LFS SY. ii 
6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9097-ND .28 6.13 20.64) — —|PTS635SL43 LFS ifs olla 7 0-2 ples 
6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9099-ND. 26 5.51 18.56; — — | PTS635VL39 LFS 7.0 . : 
12 6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9080-ND. 26 5.51 18.56; — — | PTS635VL31 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9089-ND. 26 5.51 18.56; — —|PTS635VH39 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN9077-ND 26 5.51 18.56; — —|PTS635VH31 LFS 
13 6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 130gF | 2.5 | CKN9119CT-NDO 53 10.62 33.63/3,000| 318.60/M| PTS635SL25SMTR LFS 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF | 2.5 | CKN9076CT-NDO 58 12.39 39.83/3,000] 318.60/M| PTS635SK25SMTR LFS 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __ t For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


TPC Tri-Directional 
Scan Switches 


Dimensions in mm 


Select 


0, Left ? ane 
eh aa) 


Scan 


The TPC is a side-actuated miniature switch with normally open contacts providing tactile feedback. Rotation of the actuator closes two individual contacts (left or right), while pushing down in central position simultaneously closes the two contacts. 


Applications: Mobile phones, pagers, personal data assistants (PDAs), handheld electronic devices, digital cameras, camcorders and communication equipment 
Specifications: * Maximum Voltage: 50V * Minimum/Maximum Current: 1mA/50mA ® Life Expectancy: 100,000 operations * Bounce: <10ms * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel C&K Components 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SMT Switch with Select 401-1264-1-ND 1.93 1.79 1.64 401-1264-2-ND 2,000 1069.20/M TPC1133GLFG 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2055 


TPA Series SMT DigiReel” KSR Series Low Profile Tact Switches _ Digi@Reel® 
Navigation Switches The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, normally 


Dim. in mm open contact. The extremely small overall dimensions make the KSR fit Dim. in mm 
perfectly in small applications where density of components is a major 
constraint. Applications: Cellular phones, recorders, computers, pointers, 
radios, medical instrumentation and car entry remotes Specifications: 
Circuit: SPST-NO »* Switching: Voltage Minimum/Maximum: 20mV/32V 
© Current: Silver: 50mA; Gold: 50mA * Operating Temperature: Silver: -40°C 
~ 85°C, Gold: -40°C ~ 125°C * Contact Material: Gold and Silver Plated 


Actuating the shaft in the up, down, right or left direction individually closes 
four momentary contacts which provide the scanning function. 


11.4 


Specifications: 


Switching: Voltage Maximum: 24V 
* Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA 


i + Cilvar: Age or. Ane 04 Cut Tape T&R 
+ Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 110°C 
nage ai pane ae tions Push t , ; t= 4000F Digi-Key Price Each Pricingt |C&K 
Be cetera; su nip eto pen tons mae so Sanecr = ace Description Part No. 1 25 100 | 2,500 /Part No. 
Cut Tape T&R 1809F, Gullwing, SMD, Silver _| 401-1702-1-ND@ 53.49.45 | 293.40/M|KSR211GLFS 
Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 200gF, Gullwing, SMD, Silver | 401-1703-1-ND® 52.49 45 | 289.80/M|KSR221GLFS 
Description Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 200gF, Gullwing, SMD, Gold | 401-1704-1-ND® (66 © «.62~—«57 | 367.20/M|KSR223GLFG 
Momentary, 2-Directional with 200gF, Gullwing, SMD, Gold _| 401-1705-1-ND#o 97 90 _.83 | 538,00/M|KSR223GNCLFG 
Selection, 185gF, Silver, Gullwing 401-1277-1-ND 129° 1.200 1.10 — | TPASTIGLFS 300gF, Gullwing, SMD, Silver _| 401-1706-1-ND@ 53.49 45 | 293.40/M|KSR231GLFS 
raeseea aa 450gF, Gullwing, SMD, Silver | 401-1707-1-ND® 53.49.45 | 293.40/M|KSR251GLFS 
ee Bere ae 401-1130-1-ND 1.34 1.24 1.44 | 743.40 | TPAS11GLFS 450gF, Gullwing, SMD, Gold | 401-1708-1-ND 77.72 66 | 428.40/M|KSR253GLFG 
eee 450gF, Gullwing, SMD, Silver | 401-1520-1-ND 50 478 —|KSR2516 
Cap Switch Black Plastic for TPA 401-1997-NDO 868 — | BouToN TPA Long Life Version — RGNS Gimipliant 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. @ Bulk 180gF, Gullwing, SMD, Silver CKN9186CT-ND§ 54 50 46 | 297.00/M |KSR212G LFS 
1809F, Gullwing, SMD, Gold _| CKN9187CT-ND§ 73.68 63 | 407.00/M|KSR214G LFG 
: 200gF, Gullwing, SMD, Silver | CKN9188CT-ND§ 50 46 43 | 275.00/M|KSR2226 LFS 
KSA Series Sealed 200gF, Gullwing, SMD, Gold _| CKN9189CT-ND§ 68 63.58 | 376.00/M|KSR224G LFG 
A 300gF, Gullwing, SMD, Silver | CKN9190CT-ND§ 52.49 45 | 290.00/M|KSR232G LFS 
Tact Switches pine inyiae 300gF, Gullwing, SMD, Gold __| CKN9191CT-ND§ 72.66 61 | 396.00/M|KSR234G LFG 
Miniature tact switch is designed for automatic or - - 450gF, Gullwing, SMD, Silver | CKN9192CT-ND§ ‘55.51.47 | 302.00/M|KSR252G LFS 
manual insertion. Vertical Right Angle 450gF, Gullwing, SMD, Gold _| CKN9193CT-ND§ 75 69 64 | 414.00/M|KSR254G LFG 


Specifications: 

© Circuit: SPST-NO 

© Switching: Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 
10mA 


lend nt epec tale a KSL Series Tact Switches (Washable) 


RoHS Compliant © Normally Closed $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


2] 
* Total Travel: .03 ~ 0.5mm : rT 90.9 
SOeetn tare See -40°C ~ 90°C: Gold: 7.62 5.08 MARK II Versions are improved seal versions for immersed cleaning. Specifications: * Circuit: SPST-NO » Switching: 
-40°C ~ 125°C , f 1] Satuator Voltage Maximum: 50VDC * Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA » Contact Resistance: 50m « Contact 
Material: Silver plated * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


MARK II Versions are washable 


Dickey Price Each cRk Vertical Right Angle. Dim. in mm 
Description Part No. il 25 = 100| Part No. ; O12 Oo 0.9 
Vertical, 6.2mm sq., 130gF, Mark II Sealed, Long Life, Gold | 401-1812-ND 43° 39.34 | KSAOM332LFT TY <—— J , i, 
Vertical, 6.2mm sq., 300gF, Mark II Sealed, Gold 401-1815-ND 63 58 54 | KSAOM432LFT : .¢ tik ( "| ) Ris 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1807-ND 51.48.44 | KSAOM211LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1809-ND 51.48 ~~ .44.| KSAOM311LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1807-ND 51 48.44. | KSAOM211LFT Digi-Key Price Each C&K 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1809-ND 51.48 = .44 | KSAOM311LFT Description PartNG: : Bs Hogi panty: 

: : i : Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1828-ND 61 57 52 | KSLOM211LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life, Gold 401-1811-ND 64 .60 55 | KSAOM331LFT Vertical, 130gF, Mark 11 Sealed 401-1829-ND 60 56 51 | KSLOM212LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, with Ground 401-1823-ND 59 55.51 | KSAIM2114LFT Vertical, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1831-ND 60 56 51 | KSLOM312LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Long Life, with Ground 401-1824-ND 59 55  .51 | KSA1M3114LFT Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1833-ND 61 57 52 | KSLOM411LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Gold, with Ground) 401-1825-ND 83°77 .71. | KSA1M331LFT Vertical, 300gF, Mark II Sealed 401-1834-ND 60 56 51 | KSLOM412LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 300gF, Mark | Sealed 401-1813-ND ‘51.48.44 | KSAOM411LFT Vertical, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1835-ND 767185 | KSLOM431LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 300gF, with Ground 401-1826-ND 59 55.51 | KSA1M414LFT Right Angle, 1309F, Totally Sealed, Long Life 401-1839-ND 719 73 .67 | KSLOV311LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 500gF, Mark | Sealed 401-1816-ND 56 52.48 | KSAOMS511LFT Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1841-ND 79 73.67 | KSLOV414LFT 
Right Angle, 8.0mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1818-ND 65 60  .55 | KSAOV211LFT Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1843-ND 70 65 60 | KSL1M211LFT 
Right Angle, 8.0mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1819-ND 65 60 — .55 | KSAOV311LFT Oval Cap, 9.5mm x 5.6mm, Black 401-1424-ND 42 39 .36 | BTNKO390 

KSA Series Snap-On Switch Caps fois | | KSS Series Miniature Side Digi@Reel” 


Actuated Tact Switches 


Specifications: * Circuit: SPST-NO »* Switching: Maximum Voltage: 50V ¢ Minimum/Maximum Current: Silver: 
1mA/50mA; Gold: 1mA/10mA * Life Expectancy: 10° operations * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: 
-40°C ~ 125°C 


(Mark I Version Only) 


Snap-on buttons for vertical KSA switches snap over and are 
held in place by the KSA body. All buttons must be mounted 
after the soldering and cleaning process. Buttons are able to 
be screen printed for custom legend appearances. 

(Switch is sold separately.) 


PCB Layout Standard Actuator Large Actuator Dim. in mm 
Digi-Key Price Each C&K forBoth 76 
Color Part No. i 25 100 Part No. 1.8 
Fig. 1 — 10mm Square Cap j 
Black 401-1237-ND 42 39 36 BTNKO0190 
Red 401-1238-ND 42 39 36 BTNKO0140 
Light Grey 401-1239-ND 42 .39 36 BTNK0120 
Dark Grey 401-1240-ND 42 39 36 BTNKO110 a Cut Tape Tape & Reel 
Yellow 401-1241-ND 62 57 53 BTNKO130 Digi-Key Price Each Pricingt =| C&K 
Blue 401-1242-ND ‘42 39 36 BTNK0160 Description Part No. fl 25 100 3,000 Part No. 
pate Hosea ie i 49 SRoIES Standard Actuator, 200gF, Gullwing 401-1097-1-ND 44 A138 | 244.80/M | KSS221GLFS 
lvory = ol i z 55 A e eet 
Grey-Blue AS OIGIND ‘do a 36 BTNKO170 Standard Actuator, 250gF, Gullwing 401-1098-1-ND 44-41-38 | 244.80/M | KSS231GLFS 
Fig. 2— 8mm Round Cap Standard Actuator, 250gF, Gullwing, Gold | 401-1698-1-ND 57 53.44 | 315.00/M | KSS233GLFG 
Black 401-1246-ND 42 39 36 BTNK0290 Standard Actuator, 400gF, Gullwing 401-1099-1-ND 48 45 41 | 264.60/M | KSS241GLFS 
_ Red 401-1247-ND 42 39 36 BTNK0240 Large Actuator, 200gF, Gullwing 401-1100-1-ND 51 48 44.) 282.60/M | KSS321GLFS 
Light Grey 401-1248-ND 42 .39 .36 BTNK0220 
Dark Grey 401-1249-ND 42 39 36 BTNK0210 Large Actuator, 250gF, Gullwing 401-1101-1-ND 51 48 A4 282.60/M | KSS331GLFS 
Yellow 401-1250-ND 42 39 36 BTNK0230 Large Actuator, 400gF, Gullwing 401-1102-1-ND 53 50 .46 | 295.20/M | KSS341GLFS 
Blue 401-1251-ND 42 39 36 BTNK0260 ; 
icaan AGEL ‘bp so es BINKOBEO Standard Actuator, 200gF, Gullwing, Gold | 401-1522-1-ND 57 53.49 | 315.00/M | KSS223GLFG 
Ivory 401-1253-ND 42 39 36 BTNK0280 Standard Actuator, 400gF, Gullwing, Gold | 401-1523-1-ND 60 56 52 334.80/M | KSS243GLFG 
Grey-Blue 401-1254-ND A2 39 36 BTNK0270 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2056 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEW! K5G Series = » [Rous 
Double Stroke Key Deel ® 
Dimensions in mm Switches 


Features: * Excellent tactile feel * Low profile * Quiet Actuation Applications: « Automotive: Window lift, Sun-roof control 
* Multi-function devices Mechanical: * Operating Force First Stroke: 3.7N + 0.8 ~ 0.5N » Operating Force Second Stroke: 
6.5N + 0.8 ~ 0.5N * Electrical Travel First Stroke: 0.5mm « Electrical Travel Second Stroke: 0.85mm + Total Travel: 1mm 
* Operating Life: 30,000 actuations Environmental: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


RF 19 and RF 15 
Short-Travel Keyswitches 


Specifications: 


* Maximum Rated Voltage: Gold:42V Silver: 50V 

¢ Maximum Rated Current: Gold 100mA; Silver 250mA 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 

¢ Operating Life: 1,000,000 operations minimum 


Dimensions in mm 


Dim. A | Digi-Key Price Each C&K 18 AA 
D ipti Part No. 1 25 100 | Part No. 7—6 First | Second 
escription (mm) art No. art No. f A-s6-O, Hales es oe 
RF 19 Gold, PCB 19.05 CKN9212-ND 3.70 2.96 2.35 | 3.14001.0010000 iT SA Ps BAP _—— 7 
RF 19 Silver, PCB 19.05 CKN9213-ND 3.23 2.59 2.05 | 3.14001.0060000 , Sate goo 9 5 
RF 15 Gold, PCB 15.00 CKN9374-ND 3.16 2.53 2.01 | 3.14100.0010000 1.220 
RF 15 Silver, PCB 15.00 CKN9375-ND 2.85 2.28 1.81 | 3.14100.0060000 
Cut Tape Tape & Reel 
e Digi-Key Price Each Pricingt C&K 
KMR Series D Description Part No. 1 25 100 500 Part No. 
1 ini 400/650gF, Gullwing, 5 
M icrominiature Double Stroke Key Switch CKNS436CT-ND 3.39 «3.14 2.88 939.60 | K5G4/6.5N AU 
Tact Switches for SMT t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Specifications: 
Circuit: SPST-NO * Maximum Voltage: 50VDC » Maximum Current 
DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 


MD and MDP Series Pushbutton 


85°C; Gold: -40°C ~ 125°C H 
Switches Dimensions in mm 
Cut Tape Tape & Reel MD Series: 
fe ‘ aa MDP (Shown w/ 
me Digi-Key Price Each Pricingt C&K Small momentary key switch with a optienal Cap) 
Description Part No. 1 25 100 7,000 Part No. protective rubber actuator 
100gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1426-1-ND 45 42,38. | += 248.40/M_ | KMR211GLFS MOP Series: 
200gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1427-1-ND A5 42 38 248.40/M | KMR221GLFS Small momentary key switch 
200gF, Gullwing, Gold Contacts | 401-1428-1-ND 52 49 45| 289.80/M | KMR223GLFG ean with a button: can be PC 
300gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1429-1-ND AQ AG 42 273.60/M | KMR231GLFS 
300gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1430-1-ND 57 53 AQ — | KMR233GLFG Specifications: * Circuit: SPST * Switching: Voltage Maximum: 100V AC/DC; Current Maximum: Silver: 100mA AC/DC; 

: - Gold: 50mA AC/DC » Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
400gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1431-1-ND AQ AG 42 273.60/M | KMR241GLFS 
400gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1432-1-ND 57 53 AQ 316.80/M | KMR243GLFG Dim. H | Digi-Key Price Each C&K 

Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. MD Series 
With Rubber Actuator, 260gF, Gold Plated 5 | 401-1931-ND 3.73 2.99 2.37 |MDGLFS 
. <= With Rubber Actuator, 260gF, Silver Plated | 5 | 401-1932-ND 2.60 2.08 1.65 |MDSLFS 
® a : j 
KMX Series DigiReel ; Dim. in mm MDP Series 
Micromintature No Cap 24g Sve Pad EEMETEEIED 260208 t65|MOPSLFS 
e jo Cap, 240gF, Silver Plate f -1934- i j ; 
Tact Switch for SMT No Cap, 2409F, Gold Plated 3.4 |CKN9431-NDt NEW! 3.73 2.99 2.37 [MDPGSGLFS 
Allows higher board density with compact SMT switch for ultra No Cap, 2409F, Silver Plated 3.4 | CKN9430-NDt NEW! 2.60 2.08 1.65 |MDPSSGLFS 
low profile environment: cell phone keypads, key fob, white goods, = = 
medical and military Digi-Key Pricing C&K 
Features: Description Part No. 1 25 100 Part No. 
* Ultra low profile 0.58mm_ * Sharp Tactile Feel plus Audible Click Switch Caps for MDP Series 
* Operating Life: 250k Cycles White, 12mm square, Finger Recessed 401-1175-NDe AB 9.18 29.07 BTN MDP 00 
Red, 12mm square, Finger Recessed 401-1177-NDe 29 5.88 18.62 BTN MDP 40 
Cut Tape Tape & Reel Blue, 12mm square, Finger Recessed 401-1178-NDe 29 5.88 18.62 BTN MDP 60 
Digi-Key Pricing Pricingt |C&K Black, 12mm square, Finger Recessed 401-1179-NDe .29 5.88 18.62 BTN MDP 90 
Description Part No. 1 25 100 10,000 | Part No. © Not recommended for new design t Glyptal resin to increase sealing on terminals 
160gF, Gullwing, Silver, No Actuator 401-1957-1-ND 25 5.78 21.18) 138.60/M |KMX111G 
160gF, Gullwing, Gold, No Actuator 401-1959-1-ND 33 7.65 28.05) 183.60/M |KMX113G 4 . . 
220gF, Gullwing, Silver, No Actuator 401-1960-1-ND 25 5.78 21.18) 138.60/M |KMX121G KSV Series IMlu minated Tact Switches 
2209F, Gullwing, Gold, No Actuator 401-1961-1-ND 33 7.65 28.05] 183.60/M |KMX123G , ae ae . 

: Features: * Gold plated dome contact » Excellent ergonomics * High bright LEDs Specifications: ¢ Function: Momentary 
160gF, Gullwing, Silver, 1.4mm Actuator AO1-1610-1-ND 25 5.78 21.18) 115.50/M |KMX211G action, SPDT Mechanical: * Operating Force: 400gF * Operating Life: 25,000 operations Electrical: * Power Minimum/ 
160gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1611-1-ND 337.65 28.05] 153.00/M |KMX213G Maximum: 0.02VA / 1.0VA * Voltage Minimum/Maximum: 20mVDC ~ 32VDC * Current Minimum/Maximum: 0.1mA ~ 
220gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1613-1-ND 33 7.65 28.05] 153.00/M |KMX223G 100mA Environmental: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Dimensions in Inches (mm) 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! K\MT Series  Digi@Reel’ 
Nano-Miniature SMT 
Top Actuated Switches 


Features: © Smallest footprint * Smallest thickness with integrated 
actuator 


Applications: ¢ Mobile Phones Hearing Aids ® MP3 Accessories 
«Bluetooth Headset a ; Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing | C&K 
Specifications: Mechanical: ¢ Operating Life: 150,000 cycles Electrical: Fig. olor Part No. 1 25 400 | PartNo. 330 Part No. 
¢ Maximum Power: 0.5VA ¢ Maximum/Minimum Voltage: 32VDC/20mV Right Angle, Thru-Hole 
¢ Maximum/Minimum Current DC: 50mA/1mA_ Environmental: g ges 7 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Green 401-1657-ND 8.13 7.51 6.89 | — — | K5V1GN43T 
i Red 401-1658-ND 9.20 8.50 7.79 | = — | K5V1RD43T 
Cut Tape TIDES Yellow-Green | 401-1659-ND 7.23 a Sat Sit = —_|ksviyea3st 
Digi-Key Price Each Pricingt C&K ig! ingle, 
Description Part No. 1 25 100 4,000 Part No. Blue 401-1852-1-ND = 11.61 10.72 9.83 | 401-1852-2-ND 2121.77 | K5V1BU43G 
100gF, Gullwing, With Ground CKNO432CT-NDs«55—s«S1—S 7 || -306.00/M_—| KMT211G LFS 2 he om oe on a ba pobcozeaND = 1296.37 SaaS 
. i -1855-1- i i i = _ 
100gF, Gullwing CKN9433CT-ND 55 51 47 | 306.00/M_ | KMT211NG LFS Yellow-Green | 401-1664-1-ND 852 787 722 |— — | ksviyedse 
160gF, Gullwing, With Ground CKN9434CT-ND 55 51 47 | 306.00/M__| KMT221G LFS Panel Mount 
1609F, Gullwing CKN9435CT-ND 55 51 AT 306.00/M KMT221NG LFS 3 Blue 401-1853-ND 8.88 8.20 7.52 | — — | K5V1BU43P 
Yellow-Green | 401-1653-ND 6.07 5.61 5.14 | — | K5V1YG43P 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2057 


KS Series Key Switches 


Contact Material: 


Q Movable Contacts: Beryllium copper, 
silver plated 25mA maximum @ 
50 VAC/DC maximum Stationary 
Contacts and All Terminals: Copper 
alloy, silver plated 


B Contacts: Gold Terminals: Gold 
Rating: 25mA maximum @ 50 VAC/ 


DC maximum 


2.39 2.54 5.08 
a 


Dimensions in mm 


Switch Contact Cap Digi-Key Price Each C&K 
Circuit Function | Material Color Part No. 1 25 100 | Part No. 
KS Momentary Key Switches (Non-Washable) 
B White CKN4077-ND. 2.79 2.24 1.77 | KS11R21CBD 
Qa White CKN4078-ND. 1.81 1.45 1.15 | KS11R21CQD 
Qa White CKN1590-ND. 3.20 2.56 2.03 | KS11R21CQE 
B Black CKN4079-ND. 2.79 2.24 1.77 | KS11R22CBD 
Momentary 

SPST (N/O) Qa Black CKN4080-ND. 1.81 1.45 1.415 | KS11R22CQD 
Q Black CKN1591-ND 3.20 2.56 2.03 | KS11R22CQE 
B Red CKN4081-ND. 2.86 2.29 1.82 | KS11R23CBD 
Qa Red CKN4082-ND. 1.81 1.45 1.15 | KS11R23CQD 
Q Blue CKN1592-ND 2.14 1.72 1.36 | KS11R27CQD 
Qa White CKN1593-ND. 2.60 2.09 1.65 | KS12R21CQD 
SPDT Momentary B Black CKN1594-ND. 4.46 3.58 2.83 | KS12R22CBE 
Qa Black CKN1595-ND. 2.60 2.09 1.65 | KS12R22CQD 
Qa Black CKN1596-ND. 3.34 2.68 2.12 | KS12R22CQE 
DIGITAST SE Series Key Switches RoHS 


This series is the most versatile electronic switch for printed circuit boards, especially when used with dual in-line 
packages. Vibration free, short smooth travel through pivoted button tops. Available as momentary button switch as well 
as push-push action with over-travel release. Micro SPDT system with tactile feeling. Two integral molded "standoff" pins 


for alignment on PC boards. 


Specifications: 

* Circuit: SPDT 

¢ Switching: Voltage Maximum: 24VAC; 
Current Maximum: 10mA DC 

¢ Operating Life: OA: 5,000,000 oper- 
ations; EE: 500,000 operations 

* Switching Travel: 0.0591 


Narrow Body 


N12.3 


Dimensions in mm 


Wide Body 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. iJ 25 100 | Part No. 
Yellow, Momentary Action, 250gF 401-1984-ND 99 79 63 | D6C30 F2 LFS 
Red, Momentary Action, 130gF 401-1966-ND 99 79 63 | D6C40 F1 LFS 
Red, Momentary Action, 250gF 401-1985-ND 99 79 63 | D6C40 F2 LFS 
Green, Momentary Action, 130gF 401-1967-ND 99 19 .63 | D6C50 Fi LFS 
Green, Momentary Action, 250gF 401-1986-ND 99 19 .63 | D6C50 F2 LFS 
Blue, Momentary Action, 130gF 401-1968-ND 99 79 63 | D6C60 F1 LFS 
Blue, Momentary Action, 250gF 401-1987-ND 99 79 63 | D6C60 F2 LFS 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1969-ND 99 79 63 | D6C90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-1988-ND 99 79 63 | D6C90 F2 LFS 
White, Momentary Action, 130gF 401-1972-ND 99 79 63 | D6ROO F1 LFS 
White, Momentary Action, 250gF 401-1989-ND 99 719 63 | D6RO0 F2 LFS 
Grey, Momentary Action, 130gF 401-1973-ND 99 719 63 | D6R10 F1 LFS 
Grey, Momentary Action, 250gF 401-1990-ND 99 719 63 | D6R10 F2 LFS 
Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1974-ND 99 719 63 | D6R30 F1 LFS 
Round Cap 
Yellow, Momentary Action, 250gF 401-1991-ND 99 79 63 | D6R30 F2 LFS 
Red, Momentary Action, 130gF 401-1975-ND 99 79 63 | D6R40 F1 LFS 
Red, Momentary Action, 250gF 401-1992-ND 99 79 63 | D6R40 F2 LFS 
Green, Momentary Action, 130gF 401-1976-ND .99 719 63 | D6R50 F1 LFS 
Green, Momentary Action, 250gF 401-1993-ND 99 19 .63 | D6R50 F2 LFS 
Blue, Momentary Action, 130gF 401-1977-ND 99 719 63 | D6R60 F1 LFS 
Blue, Momentary Action, 250gF 401-1994-ND 99 79 63 | D6R60 F2 LFS 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1978-ND 99 79 63 | D6R90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-1995-ND 99 79 63 | D6R90 F2 LFS 
Flat Cap 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1970-ND 99 79 63 | D6F90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-2020-ND 99 79 63 | D6F90 F2 LFS 
Plunger 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1971-ND 99 79 63 | D6L90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-2019-ND 99 79 63 | D6L90 F2 LFS 
Square Button 

Grey, For D6C Series 401-1979-ND 54 43 .35 | BTND610F 
Red, For D6C Series 401-1980-ND 54 43 .35 | BTND640F 
Blue, For D6C Series 401-1981-ND 54 43 .35 | BTND660F 
Black, For D6C Series 401-1996-ND 54 43 .35 | BTND690F 


RTE Series Miniature 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. . 
Narrow Body Rotary Switches 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1107-ND 3.67 3.26 2.86 | SER BK AU OA Specifications: * Switching: Voltage | Fig. 1 Gullwing 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1229-ND 3.67 3.26 2.86) SER BU AU OA Maximum: RTEO2 and RTEO3: 50V DC; 
Momentary Action, Green Cap, No LED 401-1230-ND 4.10 3.65 3.20) SERGN AU OA RTE10 and RTE16: 30V DC « Current: 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1109-ND 3.67 3.26 2.86} SERGYAUOA 100mA * Contact Resistance: RTEO2 and 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1111-ND 3.67 3.26 2.86] SER RD AU OA RTEO3: 100m0: RTE10 and RTE16: 150m0 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1231-ND 410 3.65 3.20) SER WH AU OA * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1232-ND 3.67 3.26 2.86] SER YE AU OA AAG a 
© Ste T ture: -40°C ~ 85°C 
Momentary Action, Black Cap, Green LED | 401-1115-ND 5.99 5.33 4.66] SERL BK GN 7.62 AU OA eee cemberene 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1113-ND 5.99 5.33 4.66] SERL BK RD 7.62 AU OA 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1117-ND 5.99 5.33 4.66 | SERL GY RD 7.62 AU OA 2.54 2.54 
Wide Body u 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1122-ND 3.67 3.26 2.86 | SET BK AUOA RTE03/10 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1124-ND 3.67 3.26 2.86) SETGYAUOA 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1233-ND 3.67 3.26 2.86 | SET BU AU OA : 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1234-ND 3.67 3.26 2.86|SETRDAUOA t Right Angle = 5.08 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1235-ND 410 3.65 3.20) SETWHAUOA 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1236-ND 4.10 3.65 3.20) SET YEAUOA 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1670-ND 9.50 8.45 7.39 | SETL BK GN 7.62 AU EE ; — Digi-Key Price Each C&k 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1125-ND 5.99 5.33 4.66 | SETL BK RD 7.62 AU OA Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1128-ND 5.44 484 4.24) SETLGYRD/7.62 AUOA 2 Position Selectors - SPDT 
Gullwing, Silver Plating 401-1022-1-NDt 2.04 1.89 1.73 | RTEO200G01 
. . Gullwing, Silver Plating 401-1863-1-ND@t 2.04 1.89 1.73 | RTEO200G05 
1 
D6 Series Pushbutton Switches (EES Gullwing, Gold Plating 401-1407-1-NDt 2.64 244 2.24 | RTEQ200G03 
Specifications: + Circuit: SPST »* Switching: Current Maximum: 100mA AC « Dielectric Strength: 1000VAC »* Contact Gullwing, Gold Plating 401-1935-1-ND@t 2.64 244 2.24 | RTEO200G04 
Resistance: <100m0 * Switching Travel: 0.0301 * Contact Material: Silver Plated * Operating Temperature: -20°C ~ 3 Position Selectors - SP3T 
85°C * Life Expectancy: F1 version — 250k operations; F2 version — 100k operations Dimensions in mm 
Gullwing, Silver Plating 401-1962-1-ND@t 149 1.38 1.26 | RTEO300G05 
Square Cap Flat Cap Round Plunger PCB 1 | Gullwing, Silver Plating 401-1962-2-ND@§ 815.81/1,250 RTEO300G05 
SS 4, Cap 7 Layout Gullwing, Gold Plating 401-1413-1-NDt 273 252 2.31 | RTEO300G03 
i 5 iy 12.9 12.8 Decimal Code - BCD — RoHS Compliant 
> 2 | PC Mount, Gold Plating 401-1871-5-ND 3.04 2.44 = 1.93 | RTE1000N14 
@ RoHS Ci liant Cut T: Ti id Reel 
Digi-Key Price Each aK OHS Compliant ~{ Gut Tape’ §;Tape.and Aas 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Digi-Key Price Each C&K 
Square Cap Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
White, Momentary Action, 130gF 401-1963-ND 99 «79 ~—~«63 | D6COOFI LFS Optional Switch Caps for RTE Series — RoHS Compliant 
White, Momentary Action, 250gF 401-1982-ND 99 719 63 | D6C00 F2 LFS ; d 
Red, Open Window Style for Button Actuator Switch Onl 401-1040-ND 28  =.23 = .18 |BTNRTE40 
Grey, Momentary Action, 130gF 401-1964-ND 99 79 63 | D6CIOFI LFS a Oped ido ovis for Button Actuator Switch Oy 
Grey, Momentary Action, 250gF 401-1983-ND 99 79 63 | D6C10 F2 LFS Green, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1041-ND 28 =.23 = .18 |BTNRTE50 
Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1965-ND 99 79 63 | D6C30 F1 LFS Black, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1042-ND .28 .23. 18 |BTNRTE9O 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Pushbutton Switches 


Tyco Electronics Pushbutton Switches feature high temperature plastics. They have silver clad and gold plated contacts to satisfy the requirements of 
logic level and power switching applications. A variety of caps, guards and boot seals are available. 


Dimensions in mm 


Contact Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. ul 25 50 | Part No. 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Square Actuator 450-1367-ND 3.69 2.98 2.86 |TP11CGPC004 
1 SPST Mom - NO 0.4VA Red Square Actuator 450-1368-ND 4.50 3.63 3.48 |TP11CGPC204 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Round Actuator 450-1467-ND 3.35 2.70 2.60 |TPA11CGPC004 
SPST Mom - NO 0.4VA Red Round Actuator 450-1371-ND 4.31 3.48 3.34 | TPA11CGPC204 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Square Actuator 450-1369-ND 3.57 2.88 2.76 |TP11CGRA004 
2 SPST Mom - NO 0.4VA Red Square Actuator 450-1370-ND 4.62 3.73 3.58 |TP11CGRA204 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Round Actuator 450-1372-ND 4.84 3.90 3.75 | TPA11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA Red Round Actuator 450-1373-ND 3.94 3.18 3.05 | TPA11CGRA204 
SPST Mom - NO 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1374-ND 4.22 3.40 3.27 | TPB11CGPC004 
3 SPST Mom - NO 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1377-ND 7.55 6.50 5.97 |TPC11CGPC004 
SPST Mom - NO 0.4VA Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1379-ND 5.95 4.80 4.61 |TPD11CGPC204 
4 | SPDT Mom 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1346-ND 6.17 4.98 4.78 |TPB11FGVRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1376-ND 4.68 3.78 3.63 | TPB11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1375-ND 6.20 5.00 4.80 |TPB11CGRA204 
5 | SPDT Mom 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1345-ND 5.89 4.75 4.56 |TPB11FGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1378-ND 8.24 7.09 6.51 |TPC11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1380-ND 5.92 4.78 4.59 |TPD11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator 450-1381-ND 7.64 6.57 6.03 | TPF11CGRA004 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1499-ND 11.20 9.63 8.85 |MPA106D04 
SPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1504-ND 11.20 9.63 8.85 |MPA106F04 Pl 
DPDT Alt/Act 6A _| THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1505-ND 12.00 10.32 9.48 |MPA206N04 ee 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1506-ND 12.00 10.32 9.48 |MPA206R04 
6 DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1537-ND 13.99 12.03 11.05 |MPA206RPC04 
3PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1507-ND 19.21 16.52 15.17 |MPA306F04 
4PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1508-ND 23.11 19.87 18.25 |MPA406R04 
SPDT Mom 6A _| THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1509-ND* 11.20 9.63 8.85 |MPE106F04 Tee ee 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1510-ND* 12.00 10.32 9.48 |MPE206R04 
4PDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1511-ND* 23.11 19.87 18.25 |MPE406N04 
7 SPST Mom - NO 3A THD Bushing with Black Cap 450-1434-ND 6.32 5.10 4.90 |MPA103C04 Black Cap 
SPDT | Mom (Tactile) 3A THD Bushing with Black Cap 450-1435-ND 10.63 9.14 8.40 |MPA103F04 Included 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1464-ND 11.20 9.63 8.85 |MPG106D04 
SPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1500-ND 11.20 9.63 8.85 |MPG106F04 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1465-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206N04 
8 DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1512-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206R04 
DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1539-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206RPC04 
3PDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1513-ND 19.21 16.52 15.17 |MPG306D04 
3PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1514-ND 19.21 16.52 15.17 |MPG306F04 
4PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1515-ND 23.11 19.87 18.25 |MPG406R04 
9 SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 7.56 6.10 5.86 |MSPF101B 
SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 6.76 5.45 5.24 |MSPF101C 
10 SPST Mom - NC 1.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1545-ND 27.96 24.04 22.08 |MSPM101B104 ‘ig. 12 
SPST Mom - NO 1.0VA THD Bushing with Red Cap 450-1432-ND 28.27 24.31 22.32 |MSPM101C104 
SPST Mom - NC 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1428-ND 5.39 4.35 4.18 |MSP103B04 
11 | SPST Mom - NO 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1429-ND 5.70 4.60 4.42 |MSP103C004 
SPST Mom - NO 3A THD Bushing - Red Actuator 450-1430-ND 4.71 3.80 3.65 |MSP103C204 4 -—1/4-40 UNS-2A 
SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1099-ND 2.57 2.08 2.00 |MSPS103B 
12 | SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 3.01 2.43 2.33 |MSPS103C 
SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1664-ND 2.39 1.93 1.85 |MSPS103CO 
* Splashproof 
2 h b tt A rt Switch Caps: Gloss finish Bushing Guards: G12C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof 
us u on ccessories Boot Seals: Fabricated of Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded in the Neoprene. 
Use Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Color / Type With Part No. 1 25 50 Part No. 
5 aan : Black 450-1490-ND 1.15 93 -89 | C22004 
shat mete ane snap Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 | 450-1492-ND 115 93 ~—-.89 | 22204 
1 ger (rig. Green 450-1493-ND 1.15 93  .89 | C22504 
Switch Cap, .590” dia, for Snapfit Black 450-1494-ND 1.43 1.15 1.11 | C23004 
Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 | 450_4495-ND 143° 145 © 1.11 | C23204 Dim. in mm 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1063-ND 2.39 1.93 1.85 | G12B G12:10.4 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1064-ND 3.26 2.63 2.52 | G12C G13 : 154 
2 Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1066-ND 3.26 2.63 2.52 | G12KA ee 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1062-ND 4.03 3.25 3.12 | G13KB 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Clear/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1150-ND 3.84 3.10 2.98 | G13KA 
Bushing Guard 15/32” THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 5.08 4.10 3.94 | G15 
Waterproof Boot 10-48 THD, H = .276” Black TP Series 450-1549-ND 5.83 4.70 4.52 | BP1048004 G12:13.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460” Gray MSPM/MPA3/MPS/TP 450-1541-ND 5.77 4.65 4.47 | BP1440804 G13 : 18.4 
MSPMBS/MSPMCS and 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .300’ Black MSP3/MPA3/TP 450-1551-ND 5.77 4.65 4.47 | BPA1440004 
3 Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460” Black MSPM/MPS3/MPA3/TP_ | 450-1556-ND 6.36 5.13 4.92 | BP201004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472” Black MSPF/MPG 450-1554-ND 4.93 3.98 3.82 | BP1532004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472” Red MSPF/MPG 450-1550-ND 4.93 3.98 3.82 | BP1532204 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580” Black TT, MTA, Gemini 450-1552-ND 5.77 4.65 4.47 | B1440004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580” Gray TT, MTA, Gemini 450-1553-ND 5.77 4.65 4.47 | B1440804 


A Series Rocker Switches 


Specifications: » Contacts/Terminals: Silver/tin lead * Case Material: Thermoset 94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


Characteristics: * Contact Rating: Silver: 5A @ 125VAC * Contact Timing: Break-before-make * Life Expectancy: 30,000 Cycles Dimensions in mm 
Contact Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit Function Terminal Features Rating Part No. 1 10 25 50 | Part No. 

SPDT On-On 450-1519-ND 5.18 4.60 418 4.01 | A101J51Z00004 
SPDT | Mom-Off-Mom 450-1528-ND 6.29 5.59 5.08 4.88 | A105J51Z00004 
1 | ppot} —on-On Solder Term | Snap-In Black Bezel | 5A | 450.4539-ND 527 481 454 4.17 | A20151Z00004 
DPDT On-Off-On 450-1502-ND 5.67 5.18 488 4.48 | A203J51Z00004 

2 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1517-ND 4.81 4.27 3.88 3.72 | A101J1AQ004 
3 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1518-ND 4.81 4.27 3.88 3.72 | A101J1AV2Q004 
SPDT On-On 450-1501-ND 5.18 4.60 418 4.01 | A101J61ZQ0004 
4 SPDT On-Off-On Solder Term —_| Snap-In Black Bezel 5A 450-1524-ND 5.70 5.06 460 4.42 | A103J61Z00004 
SPDT | Mom-Off-Mom 450-1529-ND 6.29 5.59 5.08 4.88 | A105J61ZQ0004 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2059 


z TycoElectronics Tact Switches 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 


Solder Pad 
Dim. H | Digi-Key Price Each Tyco Electronics Dim. Hj Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Description mm _ Part No. 1 10 25 PartNo. Fig.| Description mm_ | Part No. 1 10 25 | Part No. 
1 Tact Switch 12mm, SPST, Momentary, 160GF 4.3 |450-1131-ND 42 .38 .35) FSM100 8 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 130GF 5.0 |450-1646-ND 35 32 .29) FSMH 
Tact Switch 12mm, SPST, 160GF 749 |450-1157-ND 49 .44  .40| FSM101 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 130GF 4.3 |450-1665-ND  .28 .25  .23| FSMCH 
2 |Tact Switch 12mm, SPST, SQ Actuator, 160GF 7.3 |450-1158-ND 48 43  .39) FSM103 9 | Tact Switch 6x3.5mm, SPST, SMT, 180GF 4.57 |450-1140-ND 60 .54 .49| FSMSM 
3 [Tact Switch 12mm with Ext. Actuator, SPST, 160GF | 12 [450-1128-ND 48 43.39 | FSM102 to | Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 
Tact Switch 12mm, Rt Board Edge Mount, 100GF 4.32 [450-1175-ND 39.35.32 | FSMJM 
4 | “Angle with Post Act., SPST, 160GF 11.15 [450-1127-ND 59.53.48 | FSM104 4 act oui Gm aM 160K, eae as Sea ND an a a CMA 
7 act Switch 6mm, ' , Blac! 6 50- - i iB? 3 
Thee Tener aa A ce ene tnt Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Blue 7.0 [450-1133-ND 52 47 42 | FSM6JSMA 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.0 |450-1652-ND 24 .22 .20) FSM6JH Tact Switch 6mm, Extended Actuator, 
g_ | Tact Switch 6mm, 160GF, Black 95 |450-1653-ND 24 .22 .20) FSN8JH 42 |_Black, A=2.42mm 7.51 |450-1654-ND 27.24.22 | FSMCDH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.3 |450-1647-ND 24 .22 .20| FSM10JH Tact Switch 6mm, Extended Actuator, 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 13.0 ]450-1642-ND 21 19 .18] FSM14JH Black, A=2.80mm 7.51 |450-1655-ND 28.25.23 | FSMCDAH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 17.0 |450-1643-ND 26 .23  .21| FSM16JH 43 Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.42mm 6.35 |450-1177-ND 39 .35 .32) FSMRACD 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 8.51 |450-1644-ND 24 .22 .20| FSM18JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.80mm 6.35 |450-1648-ND 39 .35 .32| FSMRACDAH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 4.3 |450-1645-ND 25 .23  .21) FSM1JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.15 |450-1656-ND 35 31 .29) FSMRA1JH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.0 |450-1651-ND 28 .25 .23) FSMSJH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.86 |450-1662-ND 35 31 .29) FSMRA2JH 
6 |Tact Switch 6mm with Ground, 160GF, Black 9.5 |450-1688-ND .28 .25 .23) FSM7JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 5.85 |450-1657-ND 35 31 .29) FSMRA3JH 
Tact Switch 6mm with Ground, 160GF, White 8.0 |450-1171-ND 54 49 .44) FSM11J 14 | Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 8.35 |450-1658-ND 45 40 .37) FSMRA4JH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 13.0 |450-1641-ND 30 .27 .24| FSM13JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.15 |450-1659-ND 35 31 .29) FSMRASJH 
7 Tact Switch SPST with Ground, SMT, 160GF, Black | 3.09 |450-1132-ND 56 .50 .46/} FSMI1LP Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.85 |450-1660-ND 39 35 .32) FSMRA6JH 
Tact Switch SPST with Ground, SMT, 260GF, Red 3.09 |450-1139-ND 56.50.45 | FSM1LPA Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 11.85 |450-1661-ND_— 39.35.32 | FSMRA7JH 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Roc ker Switches ig.|Circuit} Function | Terminal Features Current Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
ae . r TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switches 
Ub Prine Pinatas fesse ae DPOT] On-On ]-170" QC] Black Actuator = No Marking] 3A- Siler ] 450-1391-ND 12.23. 1146 1052 9.66 | TRD23N10aCO4 
with mounting nut. Current: 3A @ 125VAC (Silver) and 0.4VA DPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking | 3A- Silver | 450-1390-ND 10.57 9.65 9.09 8.35 | TRD23N10WLO4 
Maximum @ 20VDG (Gold) DPDT} —On-On Solder | Black Actuator - No Marking |.4VA-Gold | 450-1014-ND 1069 9.75 9419 844 | TRD2IN1OWL 
PR Series: Current: 1A @ 125VAC 1/3HP, 104 @ 250vac | 1A| SPOT)  On-On Solder | Black Actuator -No Marking | 3A- Silver | 450-1389-ND 889 812 7.65 7.02 | TRD13D10WLO4 
1/2HP SPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking | .4VA- Gold | 450-1016-ND 6.98 6.19 5.63 5.40 | TRD11D10WL 
PRC Series: Single and double pole power rocker switches SPDT |Mom-Off-Mom| Solder | Black Actuator -No Marking |.4VA- Gold | 450-1154-ND 12.23 11.16 1052 9.66 | TRD11GTOWL 
designed for snap in panel mounting rated 20A @ 125VAC SPDT | On-Off-Mom | Solder Black Actuator - No Marking | .4VA- Gold | _450-1015-ND 11.26 10.27 9.68 8.89 | TRD11H10WL 
or 10A @ 250VAC with an IP66 sealed construction offering SPDT On-On Solder Black Actuator - Red LED 3A - Silver | 450-1466-ND 9.32 8.51 8.02 7.36 | TRD13D10WLLR204 
protection against dust and liquids. Dikensions an rin 1B SPDT On-On Solder | Black Actuator - Red/Green LED | 3A - Silver | 450-1393-ND 13.65 12.46 11.74 = 10.78 | TRD13D10WLLR2504 
SPDT On-On Solder Black Actuator - Green LED 3A - Silver | 450-1394-ND 11.12 10.14 9.56 8.78 | TRD13D10WLLR504 
A PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 
SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1040-ND 1.55 1.38 1.25 1.20 | PRASA1-16F-BBO00 
2 | SPDT] On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1028-ND 1.46 1.30 1.18 1.13 | PRASD3-16F-BB000 
a> B SPST On-Off ac Red LED Window - No Marking | 16A - Silver | 450-1041-ND 2.36 2.09 1.90 1.83 | PRASC1-16F-BBROO 
: Ga — | SPST On-Off Qc Euro-Style - Black - No Marking | 16A - Silver |_450-1038-ND 1.89 1.68 1.53 1.47_| PRBSA1-16F-BB000 
geese DPDT| — On-On ac Black Actuator - No Marking | 16A- Silver | 450-1026-ND 3.01 267 243 2.33 | PRODD1-16F-BB000 
etater 3 | DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1027-ND 2.73 2.42 2.20 2.12 | PRDDA1-16F-BB000 
DPDT | On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | _450-1021-ND 5.05 449 4.08 3.92 | PRDDD3-16F-BBO00 
PRC Series — IP66 Snap-In Rocker Switches 
SPST On-Off Screw Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1668-ND 4.90 4.35 3.95 3.80 | PRCSA1-20S-BB000 
SPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1669-ND 4.43 3.94 3.58 3.44 | PRCSA1-20L-BRO00 
SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1670-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20F-BRO00 
SPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1673-ND 4.43 3.94 3.58 3.44 | PRCSA1-20L-BB000 
4A SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1676-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 _| PRCSA1-20F-BB000 
DPST On-Off Screw Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1679-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BB000 
DPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1680-ND 6.42 5.70 5.18 4.97 | PRCDA1-20L-BR000 
DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1681-ND 6.54 5.81 5.28 5.07 | PRCDA1-20F-BRO00 
DPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1684-ND 6.42 5.70 5.18 4.97 | PRCDA1-20L-BB000 
DPST On-Off Qc Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1687-ND 6.54 5.81 5.28 5.07 _| PRCDA1-20F-BB000 
SPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1667-ND 4.90 4.35 3.95 3.80 | PRCSA1-20S-BBOBW 
SPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1672-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20L-BBOBW 
4B SPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1675-ND 4.87 4.32 3.93 3.77 | PRCSA1-20F-BBOBW 
DPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1678-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BBOBW. 
DPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1683-ND 6.45 5.72) 5.20 5.00 | PRCDA1-20L-BBOBW 
DPST On-Off ac Black Actuator 20A - White |_450-1686-ND 6.88 6.11 §.55 5.33_| PRCDA1-20F-BBOBW 
SPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1666-ND 4.90 4.35 3.95 3.80 | PRCSA1-20S-BBOCW 
SPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1671-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20L-BBOCW 
4c SPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1674-ND 4.56 4.05 3.68 3.53 | PRCSA1-20F-BBOCW 
DPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1677-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BBOCW. 
DPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1682-ND 6.45 5.72. 5.20 5.00 | PRCDA1-20L-BBOCW 
DPST On-Off ac Black Actuator 20A - White |_450-1685-ND 6.60 5.86 6.33 5.12_| PRCDA1-20F-BBOCW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2060 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 million operations 
per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a sheet 
of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad and your equipment panel. 

Materials and Finishes: * Housing: ABS polycarbonate, black * Graphic Overlay: Polyester * Contact Dome: Stainless steel, selectively gold plated * Terminals: Copper 
alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated 


Series 88 Sealed Keypads 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Versatile keypads that work indoors or outdoors. _ |Fig- |Description BartiNgs ps 0 a OOS Rat: 
Series 88 Keypads 
1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering .....................:0eseeeee GH5012-ND 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-143 
2 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering . GH5013-ND® 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-152 
12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering . GH5014-ND® 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-172 
16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering. GH5015-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-052 
3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering GH5016-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-072 
16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering GH5017-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout — RoHS Compliant 
12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5018-ND 20.27 19.15 15.21 | 88AB2 
4 | 16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5019-ND 22.54 21.29 16.91 | 88BB2 
20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below... GH5020-ND 30.03 28.37 22.53 | 88JB2 
Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type GH5021-ND 4.01 3.79 3.01 | 87-DT-2096-088 
— | Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type... GH5022-ND 4.01 3.79 3.01 | 87-DT-2096-125 
Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type . GH5024-ND 5.66 5.35 4.25 | 87AC2046 
Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5025-ND 18.62 17.59 13.97 | 88-101 
4 | Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5026-ND 16.32 15.42 12.24 | 88-001 
q 2) (3) Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) ................ GH5027-ND 16.92 15.98 12.69 | 88-201 
Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads — RoHS Compliant 
6) (6) @ Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. . GH5028-ND 1.44 1.36 1.08 | 88M2001-2 
(9) (B) Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount... GH5029-ND 1.47 1.39 1.11 | 88M2009-2 
(D) (F) ___ | Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. . GH5030-ND 1.53 1.45 1.15 | 88M2019-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5031-ND 1.81 1.71 1.36 | 88M2012-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount ... GH5032-ND 1.88 1.78 = 1.42 | 88M2015-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount ... GH5033-ND 1.93 1.83. 1.45 | 88M2018-1 
RoHS Compliant 
Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad Digi-Key Price Each Grayhill 
family. They have such features as conductive rubber contacts with Description Part No. 1 10 400 | Part No. 
- ae 4 Hence ae. 42 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5001-ND@ 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-102-F 
: 7 “ : 12 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5002-ND® 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-102-R 
Heinen oe ao Ses asta 16 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5003-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96B82-006-F 
housing 16 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5004-ND® 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-006-R 
fae _ 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5008-ND® 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-152-F 
12 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5009-ND 1226 10.77 9.20 | 96AB2-152-R 
A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5010-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-056-F 
16 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5011-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-056-R 


A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 


@ RoHS Compliant 


Series 37 Piezo Keypads and Pushbuttons 


Vandal Resistant and Virtually Indestructible 


Function: 
The switch function is based on the physical principal of the Piezo effect. The external push force activates a Piezo element that 
releases voltage utilized for switching (MosFet). 


Advantages: Digi-Key Price Each Grayhill 
* Suitable for harsh environments * Sealed metal surface, epoxy potted » Pressure activated, no moving parts * Water and dust _|Fig-| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
proof Long life expectancy, tested for 50 million cycles PIEZO Pushbuttons 
Applications: Momentary with Pins, Smooth Front GH7300-ND 42.53 38.99 35.44 |37FMA1-AAP1N 
¢Vending machines Lifts * Food industry * Mining equipment »* Chemical and petrochemical industry * Safety and security 1 | Momentary 18” leads with Red LED GH7301-ND 56.82 47.61 42.24|37FML1-AA11N 
* Medical equipment * Industrial machinery Momentary 18” leads with Red LED Ring |GH7302-ND 116.55 97.65 86.63 |37FBR1-AAW1121N 
Specifications: PIEZO Keypads 
¢ Rated Voltage: 24 VAC or VDC «Rated Current: 200mA maximum, 1A if requested * Switch Resistance “ON”: 100 maximum F 5 

: A “orp , F . i ical): i - 90° PIEZO 12-Key Aluminum Matrix GH7304-ND 152.25 149.21 137.03 |37F1-AB2-AC1 
* Switch Resist OFF”: >5MQ_ « Switch C itance: 25pF » Actuation F ty |): 3-5N_ * Operating T ture: -20°C ~ 
ai aad a ih Capachanee: rene: * Aotehonrtes (eles) pre een 2 | PIEZO 16-Key Aluminum Matrix GH7305-ND 162.75 189.50 146.48 |37F1-BB2-AC1 


Adis 
ce 


Dim. in mm 


5000 Series — Toughened 
Display Module 


SF6000 Series -Tough and Compact, 


tor, m Alpha-Numeric Keypads 


MEE interface H 


Storm’s SF6000 Series keypads are perfectly suited for 
industrial applications, access control devices or any public-use 


This unique bezel ensures an effective presentation of character 


or graphic display devices in any instrument or control panel. Dim. in mm 


The display bezel fixes from the underside of any control panel, 

providing a tough and water sealed installation. Three menu 

navigation and option select keys provide an intuitive and 

reliable operator interface familiar to any cell phone user. The 

impact and scratch resistant polycarbonate screen ensures 

maximum protection against vandalism or hard use in an 

industrial environment. Offered with an optional back-lit 4 line 

x 20 character LCD. Alternatively, this bezel can be specified as 

a non-loaded device that is ready to accept alternate displays. 

Features: 

* Impact resistant (10J BS EN 60068-2-75 : 1997) 

* Sealed against liquids and dust (IP65) 

* -20°C (dry) ~ 60°C 

Resistant to petrochemicals and most commonly used 
cleaning agents 


Digi-Key Price Each Storm Interface 
Description Part No. if 10 50 Part No. 
Tough Display Module — MGRI618-ND@ 41.54 —36.71._~—=32.42 | 5001-200103 
without LCD i . " 
Tough Display Module — ‘f i 
with 4x20 character LCD MGR1619-ND. 92.76 81.98 71.73 | 5001-200203 
@ RoHS Compliant 


data entry device. Large, brightly colored keys with raised tactile 
symbols ensure maximum usability by those with visual or 
mobility impairments. 

SF6000 Series keypads feature Storm’s patented weather 
resistant (IP65) and vandal resistant switch technology, which 
allows these devices to be confidently deployed in the harshest 
industrial or outdoor environments. It also features a stainless 
steel front plate with high impact polymer keys. It has a 4x4 
matrix output with separate connection for illumination. 
Illuminated SF6000 Series Keypads: Make data entry easy with 
large, brightly lit keys. Each key is back-lit by a powerful 4.5 volt 
LED, making these keypads ideal for dark environments. 


Digi-Key Price Each Storm Interface 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Keypad with Polymer Keys MGR1624-ND 109.53 96.16 84.06 | 8616-210023 
Keypad with Metal Keys MGR1625-ND 139.46 122.44 107.03 | 8616-310023 
Keypad with Illuminated Keys MGR1626-ND 139.46 122.44 107.03 | 8616-410023 
Mount Kit For SF6000 Series MGR1627-ND 7.93 6.97 6.09 | 8600-MK0003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 2061 


torm \K Range Keypad System 


(MEE interface M 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any 
application. Each series is identical in size and mounting 
specifications, allowing for easy price/performance selection for 
different environments. Each keypad is available in calculator or 
telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key version) or the 
end user may customize by using optional blank keys. All keypads 
are compatible with the Storm Universal Encoder and include instruc- 
tions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access 
control, pin numbering/banking functions and kiosk application. 


Storm 1000 Series — Public/outdoor Environments 

¢ Anti-Vandal design ideal for public environment * Features metal casing and keys « Fully sealed, to 
IP67, for use in outdoor environments * Key color: Silver * Case Color: Silver * Operational life: 4 Million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm PLX Series — Anti-vandal, Industrial Sealed Keypad 

* Tough metal key keypad with polymer housing » Ideal for public and industrial environments * Sealed 
to IP65 for exposed environments * Case Color: Black »* Key Color: Silver * Operational life: 4 million 
cycles (minimum) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Storm 2000 Series — Harsh Industrial/Wet Environments 

¢ Impact resistant industrial keypad »* High impact resistant polymer casing and keys * Sealed to IP65, 
allowing pressure hose wash * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 4 million 
cycles (min) per key © Operational Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm 3000 Series — General Service/Sheltered Outdoor Use 

¢ Reliable keypad for sheltered environments * General service polymer casing and keys « Rain and 
splash proof to IP54 specifications * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 2 
million cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -10°C ~ 85°C * Connector: 0.1” pitch, gold 
plated, square pin, male 


Keypad Interface 


Storm 420 Series Encoders provide an interface between 
keypads and host systems. Converting the matrix output 
from Storm keypads, the encoder sends RS232 output 

to a host system, via the 6 pin .100” (2.54mm) 

pitch connector. Features: * Input Power +5V + 

0.25VDC * RS232 Output via 6 pin Molex .100” 

(2.54mm) Pitch KK Series Connector ¢ Drives 

Powertip’s 80 character LCD Display from 

keypad * RS232 Mates With: * Connector: 

WM2004-ND ¢ Contact: WM2312-ND 


MGR1602-ND (RoHS Compliant) $64.86 


Storm GFX Series 


Customizable Keypad 

ae Transparent 
~ |" Key Cap 

won Transparent 

~~ Legend Tile 

~~ Colored Tile 


a Key Base 


permanent cover resistant to water, dust and physical damage. 


Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for dimly lit environments. They also feature easily customizable legends, 
each keytop can be illuminated in a wide range of colors using the translucent color tiles. Available with white or red/green 
LED key illumination. ¢ Fully customizable impact-resistant keypads « Ideal for commercial and industrial applications » Rain 
and splash proof to IP54 specifications * 4, 12 and 16 key formats available * Case Color: Black » Operational life: 2 million 
cycles (min) per key * Operational temp. range -10°C ~ 85°C « Gold on nickel plated FR4 contact PCB * Connector: 0.1” pitch, 


gold plated, square pin, male 
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Digi-Key Price | Storm 
Description Part No. Each | Part No. 
1000 Series - Vandal Resistant - (Silver Diecast Housing) 
4-Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND@ 44.89 | 1K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND@t 45.00 | 1K042103 
12-Key Keypad, Telephone MGR1513-ND@t 64.84 | 1K12T103 
12-Key Keypad Calculator MGR1501-ND@t 64.84 | 1K120103 
16-Key Keypad, Telephone MGR1514-ND@f 77.81 | 1K16T103 
16-Key Keypad Calculator MGR1601-NDt 77.81 _|1K160103 
Illuminated 12-Key Keypad, Calculator MGR1576-ND 81.06 | 1KL120103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND@ 39.04 | PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND@ 39.04 |PLX041203 
12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND® 56.42 |PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND@ 56.42 |PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND 67.68 |PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 67.68 |PLX16T203 
2000 Series - Industrial - (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 

4-Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND@ 30.93 | 2K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND@¢ _30.93 | 2K042103 
12-Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.89 |2K120103 
12-Key Keypad, Telephone Format MGR1519-ND@t 44.89 |2K12T103 
16-Key Keypad, Calculator Format MGR1520-NDt 54.87 |2K160103 
16-Key Keypad, Telephone Format MGR1521-NDt 54.87 |2K16T103 

3000 Series - Commercial - (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
4-Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND@$ 19.75 |3K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND@+ 19.75 |3K042103 
12-Key Keypad, Calculator Format MGR1525-ND@t 29.12 |3K120103 
12-Key Keypad, Telephone Format MGR1526-ND@t 29.12 |3K12T103 
16-Key Keypad, Calculator Format MGR1527-NDt 35.41 |3K160103 
16-Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND@t 35.41 |3K16T103 

Accessories — RoHS Compliant 

Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 7.00 | 1KO00003 
Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 3.00 | 2K000003 
Rear Casing for 12-Key Keypads MGR1536-ND 27.56 | RC120203 
Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND. 29.32 | 1KFS0203 


Available with Full Key Illumination 


Graphic Series Keypads feature customizable keytop legends. Keypad layouts are customized by inserting legend tiles into 
the transparent keycap then securing the self-locking cap onto the key base. Once pressed into place, the keycap provides a 


@ RoHS Compliant $ 4-Key Mating Connector use Digi-Key Part Number: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ 
WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) t 12 Key or 16-Key Mating Connector use Digi-Key Part Number: WM2006-ND 
(Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 


Environmentally Sealed Keypads 
700 Series 


The 700 Series of sealed keypads intended are for use individually or as modular building blocks to 
create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 700 series have excellent 
tactile characteristics providing fast and reliable data input. When a keytop is depressed a conductive 
rubber pill makes contact with a gold on nickel plated PCB. These contact materials provide the highest 
level of protection against corrosive atmospheres and contact oxidization. Each keypad has inte- 
rchangeable keytop legend tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a matrix style 
output. Instructions and pinouts are included. Compatible with Storm Universal Encoder part number 
“MGR1602-ND”. 


Digi-Key Price | Storm 

Description Part No. Each_| Part No. 
4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND® 24.73 | GS040203 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 35.91 | GS120203 
16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND@ 43.89 | GS160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND® 29.67 | GSRG040203 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 | GSRG120203 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND@ 52.67 | GSRG160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND@ 34.62 | GSLW040203 Digi-Key Price |Storm 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND® 53.87 | GSLW120203 Fig. | Description Part No. Each _|Part No. 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND@ 74.31 | GSLW160203 1 4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND® 22.68 | 70040103 
Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND@ 2.60 | GSA0T203 4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND@ 22.68 | 70040203 
Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND@ 2.60 | GSBOT203 2 | 12Key Keypad with Legend Set A, Gray MeRCe NDS 34.68 | 70120103 
Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND@ 2.60 | GSCOT203 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND@ 34.68 _ | 70120203 
Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND@ 2.60 | GSDOT203 3 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1103-ND® 44.96 | 70160103 
Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.60 | GSEOT203 e = reves an eae = ae aes — Pee 

x -, #,* i s ‘ey Keypad with Legend Set , Gray | . 
Gray Golered Usgonds 30 Ties: aces ee “2 ced = 36 Key Keypad with Legend SetB&C, Black MGR1114-ND@ 69.98 | 70360203 
Red Colored Legends, 30 Tiles MGR1557-ND@ 4.72 |GS000303 Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND@ 4.00 |70A00103 
Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND® 1.72 | @S000403 oad Ele eae Arrows Ses EE eee 
Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND@ 1.72 | GS000503 = Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.00 |70D00103 
White Colored Legends, 30 Tiles MGR1615-ND@ 1.72 | GS000103 Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND@ 4.00 |70E00103 
Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND® 1.72 | GS000603 Legend Set F 0-9, Ent, Off, +, -, #, * MGR1206-ND@ 4.00 |70F00103 
Replacement Keycaps, 4 Keycaps and 4 Keybases MGR1561-ND® 5.16 | GS000003 Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND® 3.87 | 7004CL03 


@ RoHS Compliant 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


torm 2200 Series Vandal Resistant Keyboards 
oumminersee™ and Keyboards with Trackball 


These keyboards are constructed to survive in exposed, unsupervised, public environments. A hardened stainless steel front plate and captive, high impact polymer keys 
ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. 

Features: * Tough, vandal resistant construction » Permanent laser engraved keytop characters * Sealed against water and dust to IP65 Integral PS/2, USB interface 
electronics (switchable) * Foot Mounting kit available for desktop applications 


Digi-Key Price Storm 

Fig. Description Part No. Each Part No. 
Vandal Resistant Keyboard, 61-Key MGR1609-ND® 300.10 2210-220023 
1 Vandal Resistant Keyboard, 75-Key including F-Keys MGR1613-ND® 320.14 2220-220023 
Vandal Resistant Keyboard, 93-Key including number pad MGR1614-ND@ 360.22 2230-220023 
2 Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Poly TB MGR1610-ND® 440.38 2210-220223 
Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Metal TB MGR1611-ND 500.50 2210-320323 
= Foot Mounting Kit for 2200 Series MGR1617-ND@ 19.90 2200-FK0003 

@ RoHS Compliant 


2200 Series Stand-Alone Trackballs 


This 38mm, panel mount, trackball provides smooth, accurate and responsive cursor control in wet, dirty or aggressive environments. Sealed against the ingress of fluids and dust, the device automatically configures to 
provide either PS/2 or USB connectivity. The robust chassis is designed to provide secure under-panel fixing for maximum resistance to hard use, abuse and vandalism. This device is supplied complete with comprehensive 
fixing, connection and configuration instructions. 


Digi-Key Price Storm 
Description Part No. Each Part No. 
Robust Trackball Phenolic Ball MGR1607-ND. 123.76 2200-000203 
Vandal Resistant Trackball Steel Ball MGR1608-ND 163.72 2200-000303 
Accessories for 2200 Series Keyboards and Trackballs 
PS/2 Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1603-ND. 11.92 1200-001003 
USB Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1604-ND. 11.92 1200-002003 
PS/2 Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1605-ND. 11.92 2200-002003 
USB Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1606-ND. 11.92 2200-003003 


6240 Series: Compact, 106-Key with ‘ 

Integrated Touchpads, featuring full SS G80-11900: Compact 104-key IBM compatible S G81-1800: Compact, 104-key, Windows compatible, 
QWERTY key layout in compact 14” design S keyboard with integrated, 2 button touchpad. data entry keyboard, featuring full travel, sealed 
and a numeric pad that includes “00” key. Perfect for space critical applications. contact and membrane, AT or PS/2 interface. 


Digi-Key Cherry 
Fig.| Description Part No. Each Part No. 
NEW! 106-Key Computer Keyboards NEW! 
4 Industrial Compact, Integrated Touchpad, USB, Black CH918-ND. 127.50 G86-62401EUADA-A LF G83-6104: Economical, Windows 
Industrial Compact, Integrated Touchpad, USB, Light Grey CH919-ND 127.50 G86-62401EUAEA-A compatible, 104-key laser printed caps with 
5 S auto-repeat and full travel keyswitches. 
Full Size, 104-Key Computer Keyboards 
Touch Board PS/2, Light Gray, AT and Serial Adapters CH888-ND. 177.67 G80-11900LTMUS-O 
Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH718-ND. 192.10 G80-11900HVMUS 
2 | Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH889-ND. 177.67 G80-11900LTMUS-2 
Touch Board PS/2, Light Gray CH887-ND 169.52 | G80-11900LPMUS-0 ~~ J84-2800: Fully-sealed, washable 
Touch Board PS/2, Black CH893-ND 169.52 | G80-11900LPMUS-2 < Coupee, Brae Gliber casing: eniune 
General Purpose PS/2, Light Gray CH731-ND 85.75 G81-1800LPMUS-0 S for rinsing and immersion with cleaning 
3 | General Purpose PS/2, Black CH890-ND 85.75 | G81-1800LPMUS-2 and disinfection fluids 
General Purpose USB, Light Gray CH894-ND 85.75 G81-1800LUMUS-0 
Microsoft Windows PS/2, Light Gray CH738-ND 25.50 G83-6104LPNUS-0 
Microsoft Windows USB, Light Gray CH891-ND 34.13 G83-6104LUNUS-0 
Microsoft Windows PS/2, Black CH896-ND 38.98 G83-6104LRNUS-2 é Mr se 
Microsoft Windows USB, Black CH897-ND 36.08 | G83-6104LUNUS-2 Sen tee. Notebook 8120, Tol applicalions 
4 - - with space limitations or mobile systems. 
Business Keyboard, PS/2, Light Grey CH908-ND NEW! 38.98 G83-6104LPNEU-0 Windows compatible. 
Business Keyboard, PS/2, Black CH924-ND NEW! 38.98 G83-6104LPNEU-2 
Business Keyboard, USB, Light Grey CH909-ND NEW! 38.98 G83-6104LUNEU-0 
Business Keyboard, USB, Black CH910-ND NEW! 38.98 G83-6104LUNEU-2 
___ | Business Design K-1 USB, Light Gray CH900-ND 16.50 J82-16001LUNEU-0 
Business Design K-1 USB, Black CH901-ND 16.50 J82-16001LUNEU-2 
5 | Fully-Sealed, Washable, USB, Light Blue CH917-ND NEW! 242.87 J84-2800LUAUS-5 
Notebook Style, 83-Key Computer Keyboards G84-4400: Notebook size with two functions in a 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige CH217-ND 68.00 | G84-4100PPAUS BI Pele  GonpsiDecleinrt ee ckGoll eee tHe 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Light Grey CH742-ND 95.15 G84-4100PCAUS-0 keyboard ideal for applications where space is limited. 
6 PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH746-ND. 93.50 G84-4100PRAUS 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH747-ND. 95.15 G84-4100PTAUS 
USB, PS/2 Adapter Tampo-Printed Caps, Black, 86-Key CH898-ND. 95.15 G84-4100PTMUS 
Ultraslim, USB, PS/2, Light Grey CH911-ND NEW! 95.15 G84-4100LCAUS-0 
Integrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Black CH750-ND. 178.50 G84-4400PRBUS 
Integrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Light Gray CH892-ND. 163.35 G84-4400PPBUS-0 
Integrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Beige CH899-ND. 163.35 G84-4400PPBUS y J84-2120: Washable backlit keyboard with 
7 | Integrated Trackball, USB, Tampo-Printed Caps, Beige CH752-ND 168.30 | G84-4400PUBUS S integrated pointing device, 83-key with 
Ultraslim, Integrated Trackball, PS/2, Light Grey CH912-ND NEW! 177.67 | G84-4400PUBUS-0 CleanKey. 
Ultraslim, Integrated Optical Trackball, 2X PS/2, Light Grey CH913-ND NEW! 177.67 G84-4420LPBEU-0 
Ultraslim, Integrated Optical Trackball, 2X PS/2, Black CH914-ND NEW! 177.67 G84-4420LPBEU-2 
8 Backlit, Washable, Integrated Pointing Device, USB, Black CH915-ND NEW! 259.17 J84-2120LUAUS-2 
Backlit, Washable, Integrated Pointing Device, USB, Light Blue] CH916-ND NEW! 259.17 J84-2120LUAUS-5 
Power Wheel Mouse Optical M-5400: Optical sensor for precise 
g | USB, PS/2 Adapter, Light Gray CH902-ND 15.75 | M-5400 Y Z movement of the mouse pointer, with a 
USB, PS/2 Adapter, Black CH903-ND 15.75 | M-5450 resolution of up to 800 dpi. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2063 


CHERRY & 


MX Ke Main Advantages: * The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch * This module is during quick actuation * All switches are momentary N/O type Specifications: * Maximum 
“ designed to meet all current ergonomic standards demanded for word and data processing Voltage 12 * Maximum Current 10mA * Contact Resistance 200mQ * Capacity at 1MHz <1pf 
Switches applications »* Gold wire crossbar contacts ensure long life expectancy * High reliability also * Bouncing Time at 0.4 <5ms 


i i Digi-Key Price Each Cherry 
PCB Mount with Support Pins Face Plate Mount Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
[27s oa 27, PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 77 .64 | MX1A-11NW 
Click Tactile Feel | CH197-ND 95 84 -70 | MX1A-EINW 
Soft Tactile Feel | CH310-ND -70 63 -52 | MX1A-C1NW 
Face Plate Mount 
Linear Feel CH162-ND 86 77 -64 | MX1A-11NN 
Click Tactile Feel | CH196-ND 86 77 -64 | MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel | CH198-ND 1.16 1.04 -86 | MX1A-CINN 
Pushwheel Switches Fig. 1 — PA, PB and PE Series 
Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry PA Series PB Series PE Series 
Fig. | Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
PA Pushwheel 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH178-ND@ 18.33 16.30 13.58 11.21 | PACA-3000 
BCD Compl. | 10 0-9 Extended Buttons CH179-ND@ 28.27 =. 25.13 20.94 17.28 | PAEA-3000 
BCD 10 0-9 | Ext. Board for Diodes CH180-ND@ 22.33 19.85 16.54 13.65 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH682-ND® 22.49 20.00 18.75 15.83 | PAAA-3000 
Octal 8 0-7 Extended Buttons CH683-ND@ 21.30 18.94 15.78 13.02 | PABA-3000 
1A Octal 8 0-7 Flush Buttons CH684-ND@ 22.92 20.38 16.98 14.01 | PABA-3114 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH685-ND® 19.87 17.67 14.72 12.15 | PACA-3100 
BCD 10 | 0-9 Flush Buttons CH686-ND® 19.87 17.67 14.72 12.15 | PACA-3114 Recommended lick Revornmeneied Recommended 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Extended Buttons CH687-ND® 15.88 1412 11.76 9.71 | PAGA-3100 Panel Cutout i 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH688-ND® 15.88 14.12 11.76 9.71 | PAGA-3114 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH689-ND@ 16.71 14.86 12.38 10.22 | PAGE-3114 ie . ol = & 
i A= (nX 7.62) + 3.30 Az (n X 5.99) + 3.28 A= (1 X7.62) + 3.51 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH690-ND® 16.71 14.86 12.38 10.22 | PAGN-3114 Each dlait j dite, Combi fifnaduie't ie a tinal 
ach digit is a separate module. Combine each module to make a final 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND@ 13 65 54 48 | 0609-0799 unit, as aate P 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND@ 73 65 54 48 | 0609-0801 . - 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte CH678-ND 14 99 93.78 | 0609-0797 Fig. 2-157 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND eal 99 93 .78 | 0609-0803 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount — RoHS Compliant ue se 7 Each digit is a separate 
1B BCD 10 0-9 _ CH185-ND 1048 932 7.76 — | PBC1-£015 I Recommended module. Combine each 
: ; | Pane! Cutout ° module to make a final 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 713 65 54 48 | 0609-1347 Z| unit, as shown. 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 13 65 54 48 | 0609-1346 : 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 1.11 99 93 78 | 0609-1348 
PE Pushwheel — RoHS Compliant 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH239-ND 21.17 18.82 15.68 12.94 | PEAA-3000 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH181-ND 20.66 18.36 15.30 12.63 | PECA-3000 Pp 
1C Hex 16 | 0-15 | Extended Buttons CH240-ND 28.46 25.30 21.08 17.40 | PEGA-3000 Us 75 ST cone |° 
Hex 16 | 0-9, A-F Extended Buttons CH281-ND 28.11 24.99 20.82 17.18 | PEHA-3000 > é © Panel Cutout et 
BCD 10 0-9 Ext. Board for Diodes CH183-ND 26.16 23.26 19.38 15.99 | PECA-4000 ‘ |._ A__.| 
; : ‘ B ml 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 13 65 54 48 | 0609-0756 f A=n 3154 355 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND. 73 65 54 48 | 0609-0754 a B= n 315+ .655 
S| -300” (7.621 PE Blank Black Matt CH677-ND 1.11 99 93 .78 | 0609-0752 ret . 7 
pager 7.Gemim) ee Each digit is a separate module. Combine each module to make a final 
T57 Pushwheel — Back Mount unit, as shown. 
2 Decimal 10 0-9 Not for new designs CH242-ND 14.50 12.89 10.74 9.40 | 0T57-01M0 
Model A B 
£20 Leverwheel L20 (nx 12.70) = 10.29 (nx 12.70) + 15.11 
3 Decimal 10 0-9 Not recommended CH233-ND 16.28 14.48 12.06 10.56 | 0L20-01A0 
Decimal 10 0-9 for new designs CH234-ND 16.82 14.96 1246 10.91 | 0L20-01M0 Fig. 4— Connectors 
@ ROHS Compliant NOTE: PAGA: QC terminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors — RoHS Compliant 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH271-ND 448 3.99 3.16 C2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH274-ND 4.78 4.25 3.37 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. CH681-ND 4.78 4.25 3.37 C2RFN116 


NKK* Series FM Membrane Switch Keypads 
SWITCHES No. of | Surface | Digi-Key Price | NKK 


Characteristics: * 1.0mm (.039”) tail pitch »* Actuating dome offers ESS aon inalon Keysimsnesta iEartNo: Been || Etule 
crisp, tactile feedback to positively indicate circuit transfer ¢ Illuminated 1 Non-illuminated 4 Black | 360-2294-ND 18.90 | FMBNO4BD 
models feature legends on embossed keypads * Adhesive backing Non-illuminated Gray 360-2295-ND 18.90 | FMBNO4BE 
for easy mounting Specifications: * Power Level: 20mA @ 24VDC 
* Contact Resistance: 500Q maximum (10mA @ 10VDC) »* Insulation 2 | Dot with Overlay 12 Gray 360-2298-ND 36.08 | FMBP12BF 
Resistance: 100MQ minimum ¢ Dielectric Strength: 250VAC minimum, Non-illuminated Black 360-2296-ND 25.00 | FMBN16BD 
for one minute minimum * Operational Life: 1,000,000 operations 3 | Non-illuminated 16 Gray 360-2297-ND 25.00 | FMBN16BE 
minimum * Contact Timing: 10 milliseconds maximum * Operating Dot with Overlay Gray 360-2299-ND 41.80 | FMBP16BF 
Temperature: -15°C ~ 50°C LED Specifications: * Forward Voltage: 
2.1V * Forward Current: 20mA Connectors: * Recommended for 5 Digi Key ENE rrr 

in: Molex 0528060570 »* Recommended for 8 pin: Molex 0528060810 here * 
4 connector required for Non-illuminated * 2 eee ine required for Description merino i ORest00) Partie: 
Dot with Overlay Molex Mating Connectors for FM Membrane Keypads 


ee 4-Key Keypads have 5 pins * 12-Key and 16-Key Keypads | Connector for 12- and 16-Key Keypads) WM5315-ND 50 .41 .32| 52806-0810 
ave 8 pins 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2064. (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Output Positions Color Part No. 1 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 9.15 8.24 7.33 | A7BS-206-1 
1 BCD 0-9 Black Gloss SW267-ND 9.15 8.24 7.33 | A7BS-206-S-1 
BCD with Ext. Brd. 0-9 SW268-ND 9.85 8.87 7.89 | A7BS-207-1 
+, - Display Only t+. SW269-ND 11.79 10.61 9.43 | A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears $W270-ND 5.36 4.83 4.30 | A7B-C 
_ End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. $W271-ND 1.48 1.34 1.19 | A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Markin $W272-ND 82 15 .66 | A7B-PA-1 
Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as > BCD (Back Mount) a Hace Gi SW273-ND 7.32 6.59 5.86 | A7CN-106-1 
shown above. BCD (Front Mount) ‘ sane red sW274-ND 7.32 6.59 __5.86_| A7CN-206-1 
AZ7B Series: End Caps for A7CN Series, Back Mount Only $W275-ND 89 81 72 | A7CN-1M-1 
Features: * Dustproof construction ensures highly reliable performance at Spacer for A7CN Series, Back Mount Only, Black SW276-ND nn 65 58 | A7CN-1PA-1 
low voltage and very small current even under adverse environmental | ~~ | End Caps for A7CN Series, Front Mount Only $W277-ND 89 81 72 | ATCN-2M-1 
conditions» Switch units can be assembled simply by fitting the integral hook Spacer for A7CN Series, Front Mount Only, Black sW278-ND al 64 '57_| ATCN-2PA-1 
sist ls fof sesohly + Sat ensamnit/ean bs mauned. easly by. meray BED (Back Mount) Black Gloss Sues S65 B48 | ATOAIDEA 
pushing the assembly into the mounting panel cutout from front 3 cha calonh 0-9 nena ae 22 ee . plead 
Ce ca a erate act ; BCD (Front Mount) Light Gray SW505-ND 5.65 5.09 4.53 _| A7D-206 
: +2 Designed Specially: for printed! cicurl: poeres oo anepalen End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black ‘SW281-ND 88 80 71 | A7D-1M-1 
window plate fitted in the readout section prevents the ingress of dust and also End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black §W282-ND 32 74 66 | A7D-2M-1 
protects dial characters against wear by incorrect handling »* Switch units can nea nak eres, font MOU My, aa : 5 . 
be assembled simply by fitting the integral hook coupler of each unit, into the Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black SW283-ND 88 80 TA | A7D-1PA4 
mating unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly = Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black SW284-ND 89 81 72 | A7D-2PA-1 
ATD Series: End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 88 80 71 | A7D-1M 
Features: * Cost effectiveness and improved reliability achieved through End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 82 74 66 | A7D-2M 
insert-molding and fewer component parts * Plastic spring with minimal fatigue Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW507-ND 88 80 71 | A7D-1PA 
and a mechanical service life of 30,000 operations Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW509-ND 89 81 .72 | A7D-2PA 


Thumbwheel Switches 


Features: * Most complete product offering in the industry * Spacers available to fit most 
panel cutouts ¢ Front or rear mounting options Note: End caps sold separately. 


No. of Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Pos. Color Termination Part No. i 25 100 | Part No. 
Decimal Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5013-ND® 10.25 8.85 7.46 | 301109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5014-ND@ 10.25 8.85 7.46 | 302109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5035-ND@ 12.87 11.12 9.36 | 302109100 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1865-ND® 15.49 13.38 11.27 | 302109N00 
BCD Complement, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5037-ND@ 10.25 8.85 7.46 | 302309000 
1 BCH Output, Front Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5038-ND@ 20.57 T7727 14.97 | 307109000 
Decimal Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1186-ND® 10.25 8.85 7.46 | 301119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1187-ND@ 10.25 8.85 7.46 | 302119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5039-ND® 12.87 11.42 9.36 | 302119100 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1866-ND® 15.49 13.38 11.27 | 302119N00 
BCD Complement, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5041-ND@ 10.25 8.85 7.46 | 302319000 
BCH Output, Rear Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5042-ND@ 20.57 VTE 14.97 | 307119000 
Female Header for Series 3 with PC Board Termination . CKN1752-ND 23.41 16.50 14.90 | 605A00000 
Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required CKN5015-ND 1.94 1.55 1.23 | 413402000 
— | Front Mounted Spacer for Series 3 (optional) . CKN5016-ND 2.39 1.91 1.52 | 413502000 
Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5017-ND 83 66 .53 | 400402003 
Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) . CKN5018-ND 1.80 1.44 1.14 | 400802000 
Rod Assembly for 1 Module (Series 3) ... CKN5019-ND 2.70 2.16 1.71 | 412707000 
— | Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) CKN5020-ND 2.81 2.25 1.78 | 412701000 
Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3).. CKN5021-ND 2.84 2,27 1.80 _| 412702000 
Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3) CKN5023-ND 29 .23 -19 | 403500000 
~_| Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fastener: oe CKN5024-ND* 7.61 6.58 5.54 | 406100652 
BCD type with Straight Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5029-ND® 9.35 8.08 6.81 | 3P0210000 
2 | BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5044-ND@ 9.73 8.41 7.08 | 3P0210002 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended PC Board CKN5045-ND® 10.52 9.09 7.65 | 3P0210102 
___ | Left End Cap for 3P Series... CKN5031-ND 57 A6 .387 | 623502000 
Right End Cap for 3P Series.. CKN5032-ND 57 46 .387 | 623602000 


* Xcelite hand tool + RoHS Compliant 


API HEXSEAL 


Transparent Rocker 
Switch Seals 


Seals without compromising switch operation, position status viewing or legend visibility. 


Pushbutton Switch Boots 


APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from 
hostile environments without compromising or interfering with the switches basic 
function. Boots create a full environmental seal even under high-pressure washdowns. 
Each seal is made from a tough, high tear strength elastomer that is resistant to most 
chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized which facilitate 
easier agency listings and most Hexseals are QPL approved under MIL-B-5423. 


\S 


EN 


RoHS 


ComrLsAnT 


Throat Plunger 
Maximum Maximum Maximum Thread Size (I.D. Height Digi-K Price Each | APM Hexseal 
Actuator Length | Actuator Width | Above Panel | Digi-Key Price Each APM Hexseal sea ae ry iach ara) Color Peeinee ae 100 perineal 
Inch (mm) Inch (mm) | Inch(mm) __| Part No. 1 25 100 _| Part No. 15/32-32NS-28 281 (7.14) | Gray |935-1009-ND 3.69 2.96 2.34 |N3030 
.750 (19.05) 531 (13.49) .228 (5.79) _ | 335-1011-ND 2.40 1.92 1.52 | C1113/66(Clear) 15/32-32NS-2B | .422 (10.72) | .438 (11.13) | Gray | 335-1008-ND 3.69 2.96 2.34 |NC3030 
7/16-28UNEF-2B -438 (11.13) | Clear _|335-1013-ND 3.93 3.15 2.49 |NC303 7/16-28(CLR) 
1/4-40NS-2B 141 (3.58) | Gray |335-1017-ND = 4.41 3.53 2.80 |N5040 
1/4-32NS-2B .188 (4.77) | .203 (5.16) | Gray |335-1018-ND 4.41 3.53 2.80 |N5040G 
Rotary Shaft Seals RoHS 1/4-40NS-28 "203 (5.16) | Gray |335-1019-ND 441 353 280 |NS5040R 
APM’s rotary switch and potentiometer seals surround the shaft and forms a 2) 
watertight and dust tight seal against the shaft and front panel surface. Color: Gray T | Ss . 
oggle Switch Boots * Hal-boot A ful-boot 
Thread = Max. Shaft Size | Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal 99 toggle toggle RoHS 
Size Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear strength, 
3/8-32NEF-2B| .250(6.35) | .500 (12.70) |335-1016-ND 384 3.08 2.44 | N9030x1/4 Bie OnSN aT ANG RROERTGIgS SoHE LOHIGd au TIE ane an 
1/4-32NEF-2B) .125 (3.18) .375 (9.53) |335-1020-ND 4.08 3.27 2.59 | N9040x1/8 dust tight seal against the front panel surface. 
Thread Throat (I.D.)| Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
1 Size Inch (mm) | Inch (mm) | Color | Part No. ‘il 25 100 | Part No. 
Panel Bushing Seal @&) RoHS 1/4-40NS-2B | .047 (1.19) | 250 (6.35) | Gray |335-1006-ND* 462 370 2.93 | N5032B 
Protect and prevent seepage/leakage through switch/circuit breaker panel cutout QZ 2) 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.500(12.70)| Red | 335-1002-NDA 7.02 5.62 4.45 | N5030L(Red) 
using APM’s reusable self-sealing washers. Color: Gray — 1/4-40NS-2B | 062 (1.57) |.500 (12.70) | Black | 335-1003-NDA 5.61 4.49 3.56 | N5030L(Black) 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.594 (15.09) | Gray |335-1001-NDA 5.61 4.49 3.56 | N5030S 
Compt blegm | Waster rameter  Wesleninicktces |OIULGREY PiicslEactt AEM Hexseal 15/32-32NS-2B | .078 (1.98) |.437 (11.10) | Gray | 335-1007-ND* 474 380 3.01 | N1030B 
SeieniBysii ng] aa neni mat) neni (nin) a ACN: u a} fetish 15/32-32NS-28 | .078 (1.98) |.437 (11.10) | Black | 335-1022-ND* 354 284 2.25 | 1132/20 
15/32-32 .677 (17.20) -120 (3.05) 335-1021-ND 3.45 2.76 2.19 | 60064 15/32-32NS-2B | .219 (5.56) |.844 (21.44) | Gray | 335-1005-NDA 4.74 380 3.01 | N1030 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2065 


Toggle Switches 


Contact Material Options 


B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 


Q End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC or 
2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC or 3A @ 250VAC; T-Series: 3A @ 120VAC. 


G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. 
Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum or 5 amps @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 250VAC. 


Actuator Options 
K Locking Lever 


0.214 (5.44) 
640 
(16.26) 
Unlocked 


K1 Locking Lever 
0.214 (5.44) 


ee\ 0.214 


$1 (05.44) 


16.10) 
(locked) 


634 ( 


0.214 (5.44) 


Plastic lever 


handle 
antirotation 


* Add .070 


(1.78) for D, 
D9 bushings. 


9.200 
105.08) "e54) 


* Add .070 
(1.78) for D, 
D9 bushings. 


* Subtract .020 
(.51) for H3 
bushings. 


T4=-487" High 2 (68-10) 


.687 
(17.45) 15/32-32 
1 UNS-2A 
448 FY a 
(11.38)4 
ry 
.020 (.51) 


680 
(17.27) 
Unlocked 
Options (see diagrams) Dimensions 4 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical 
SPST On-Off s H z Q -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1549-ND. 7.06 5.65 4.48 | T102SHZQE K2 Locking Lever 
On-On Ss Dg Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1002-ND. 5.67 4.54 3.60 | 7101SD9CQE 
On-On S Y c B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1003-ND. 5.76 4.62 3.65 | 7101SYCBE Bs F 
On-On S Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND. 5.67 4.54 3.60 | 7101SYCQE ng 
On-On Ss H3 zZ Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1020-ND. 7.31 5.85 4.63 | 7101SH3ZQE se 
On-On Ss Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1021-ND 5.61 4.49 3.56 | 7101SYZBE RS 
On-On S Y Z G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1022-ND. 6.11 4.90 3.88 | 7101SYZGE 
On-On S Y L Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1023-ND. 5.52 4.42 3.50 | 7101SYZQE 
On-On S Y c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1014-NDt 5.67 4.54 3.60 | U11SYCQE 
On-On Ss Y Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1040-NDt 5.52 4.42 3.50 | U11SYZQE 
On-Off-On s ¥: c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1005-ND. 6.23 4.99 3.95 | 7103SYCQE K12 Locking Lever 
On-Off-On Ss Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1025-ND. 6.17 4.94 3.91 | 7103SYZBE 
On-Off-On Ss Y z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1026-ND. 6.07 4.86 3.85 | 7103SYZQE 
On-Off-Mom Ss Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1008-ND. 6.35 5.09 4.03 | 7107SYCQE 
On-Off-Mom Ss Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1028-ND. 6.20 4.96 3.93 | 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1007-ND. 6.35 5.09 4.03 | 7105SYCQE 
Mom-Off-Mom Ss Y z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1027-ND. 6.20 4.96 3.93 | 7105SYZQE 
On-Mom Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1029-ND. 6.20 4.96 3.93 | 7108SYZQE 
On-On S Y w6 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1213-ND. 7.13 5.70 4.52 | 7101SYW6BE 
On-On S Y Ww B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1379-ND. 6.11 4.89 3.87 | 7101SYWBE 
On-On S Y Ww Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1381-ND. 6.01 4.81 3.81 | 7101SYWQE 
On-On S H c Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1091-ND. 5.73 4.59 3.63 | T101SHCQE 
On-On Ss H va Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND. 5.92 4.74 3.75 | T101SHZQE 
On-Off-On S H c Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1092-ND. 6.87 5.50 4.36 | T103SHCQE 
On-Off-On Ss H Z Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1087-ND. 7.06 5.65 4.48 | T103SHZQE 
On-Off-Mom Ss H Z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1181-ND. 7.31 5.85 4.63 | T107SHZQE 
Mom-Off-Mom Ss H Z Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1088-ND. 7.06 5.65 4.48 | T105SHZQE 
On-On M D Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1000-ND. 5.67 4.54 3.60 | 7101MDCQE 
On-On M D Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1016-ND. 5.52 4.42 3.50 | 7101MDZQE 
On-On M ¥- Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1017-ND. 5.52 4.42 3.50 | 7101MYZQE 
On-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1042-ND. 6.97 5.58 4.42 | 7101MD9V3BE 
On-On M Dg V3 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1175-ND. 6.88 5.51 4.36 | 7101MD9V3QE 
On-Off-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1169-ND. 7.53 6.03 4.77 | 7103MD9V3BE 
On-Off-On M Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1176-ND. 7.43 5.95 4.71 | 7103MD9V3QE 
On-On Ss Do V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1043-ND. 6.97 5.58 4.42 | 7101SD9V3BE 
On-On P3 Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1001-ND. 7.68 6.15 4.87 | 7101P3YCQE 
On-On P3 Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1018-ND. 7.62 6.10 4.83 | 7101P3YZBE 
On-On P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1019-ND. 7.53 6.03 4.77 | 7101P3YZQE 
On-Off-On P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1024-ND. 8.08 6.47 5.12 | 7103P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y zZ Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1142-ND. 8.21 6.57 5.20 | 7107P3YZQE 
SPDT On-Mom P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1143-ND. 8.21 6.57 5.20 | 7108P3YZQE 
Mom-Off-Mom P3 Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1006-ND. 8.36 6.69 5.30 | 7105P3YCQE 
On-On K2 _ c B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1215-ND. 9.63 771 6.10 | 7101K2CBE 
On-On K2 _ c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1216-ND. 9.53 7.63 6.04 | 7101K2CQE 
On-On K2 =— Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1125-ND. 9.38 7.51 5.95 | 7101K2ZQE 
On-On K2 = z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1126-NDt 9.38 7.51 6.95 | U11K2ZQE 
On-Off-On K2 _- z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1151-ND. 9.94 7.95 6.30 | 7103K2ZQE 
Mom-Off-Mom K2 _ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1152-ND. 10.06 8.05 6.38 | 7105K2ZQE 
On-On ui Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1147-ND. 5.52 4.42 3.50 | 7101L1YZQE 
On-Off-On ui Y ra Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1148-ND. 6.07 4.86 3.85 | 7103L1YZQE 
On-On L41(Blk.) Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1220-ND. 7.84 6.27 4.97 | 7101L41YZQE2 
On-On L41(Red)|  Y a Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1221-ND. 7.84 6.27 4.97 | 7101L41YZQE3 
On-On K12 _ Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1212-ND. 9.38 7.51 5.95 | 7101K12ZQE 
On-Off-On K12 _- Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1155-ND. 9.94 7.95 6.30 | 7103K12ZQE 
Mom-Off-Mom K12 =— Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1156-ND. 10.06 8.05 6.38 | 7105K12ZQE 
On-On T - Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1164-ND. 8.51 6.82 5.40 | 7101TZQE P3 Antirotation 
On-Off-On T = Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1165-ND. 9.07 7.26 5.75 | 7103TZQE 
On-On Ss cw iL Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1159-ND. 7.13 5.70 4.52 | 7101SCWZQE 
On-Off-On Ss cw Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1160-ND. 7.68 6.15 4.87 | 7103SCWZQE 
Mom-Off-Mom Ss cw Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1161-ND. 7.80 6.25 4.95 | 7105SCWZQE 
On-On K2 =_ Z G -500 x .270 x 350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1442-ND. 9.98 7.98 6.32 | 7101K2ZGE 
On-On P3 D c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1444-ND. 7.68 6.15 4.87 | 7101P3DCQE 
On-On P3 H Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1445-ND. 8.67 6.94 5.50 | 7101P3HZQE 
On-On S Dg V3 G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1448-ND. 7A7 5.98 4.74 | 7101SD9V3GE 
On-On Ss Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1449-ND. 6.88 5.51 4.36 | 7101SD9V3QE 
On-On Ss D Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1451-ND. 5.67 4.54 3.60 | 7101SDCQE 
On-On S H Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1453-ND. 6.66 5.33 4.22 | 7101SHZQE 
On-On Ss Y9 V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1455-ND. 6.97 5.58 4.42 | 7101SY9V3BE 
On-On 1 cw c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1459-ND. 10.28 8.22 6.51 | 7101T1CWCQE 
On-On T _ c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1460-ND. 8.67 6.94 5.50 | 7101TCQE 
On-On T cw Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1461-ND. 10.28 8.22 6.51 | 7101 TCWCQE 
On-Off-On Ss cw c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1462-ND. 7.84 6.27 4.97 | 7103TCWCQE 
Mom-Off-Mom P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1465-ND. 8.21 6.57 5.20 | 7105P3YZQE 
Mom-Off-Mom 1 = Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1466-ND. 9.20 7.36 5.83 | 7105T1ZQE 
Mom-Off-Mom T cw a Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1467-ND. 10.80 8.65 6.85 | 7105TCWZQE 
Mom-Off-Mom T - Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1468-ND. 9.20 7.36 5.83 | 7105TZQE 
On-Off-Mom K2 = Zz Qa 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1469-ND 10.06 8.05 + 6.38 | 7107K2Z0E 
On-Off-Mom Ss Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1470-ND. 6.29 5.04 3.99 | 7107SYZBE 
On-Mom K2 - Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1471-ND. 10.06 8.05 6.38 | 7108K2ZQE 
On-Mom S ¥. c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1473-ND. 6.35 5.09 4.03 | 7108SYCQE 
On-Mom T _ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1474-ND. 9.20 7.36 5.83 | 7108TZQE 
t UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 
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Cek Toggle Switches (Cont.) 


Bushing Options 


TT 


(7.47) 
4 * 060 
r | F (1.52) 


Internal actuator seal and external 
bushing seal washer standard. 


1/4-40 NS. 


F280 (7.11)" 
315 ,(8.00)t 


.250 (6.35) E Series 
177 (4.50) ET Series 
162 (4.11) ET SMT 


.040 1/4-40 NS 


(1.02) Y= 

i 350 (8.89) 
a i! Ei 
(71) 


189 (4.80 
130 (3.30) (ET Series) 


— t 
sent 
Seal uu 1 


t+ UL Approved 


Note: All threaded bushings include mounting hardware. 
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-620 (15. / 
-400 (10. ts ET Davies 


-400 Typ. 
(10.16) 


Options (see diagrams) Dimensions CW Splashproof 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. i] 25 100 | Part No. 1/4-40 UNS-2A 
On-Mom S Y Z Qa 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1475-ND 6.35 5.09 4.03 |7109SYZ0E 
On-On M Dt C B 500 x .219 x .350 (12.70 x5.56x8.89) | CKN1515-ND 5.86 469 3.71 |E101MD1CBE 020 294 
On-On M D1 v3 B 500 x .219 x .350 (12.70x5.56x8.89) | CKN1516-ND 756 6.05 4.79 | E101MD1V3BE (0.51) 
On-On S D1 C G 500 x .219 x.350 (12.70 x 5.56x8.89) | CKN1518-ND 6.36 5.09 4.03 |E101SD1CGE 
On-On 5 Y Z a 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56x8.89) | CKN1519-ND 5.61 449 3.56 |E101SYZQE 
On-On L D1 C B 320 x .200 x .350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1527-ND 641 5.13 4.06 |ETOILDICBE 
SPDT On-On M D1 C B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1530-ND 6.41 5.13 4.06 | ETO1MD1CBE 
Mom-Off-Mom | S$ D1 C B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1536-ND 7.21 5.77 4.57 | ETOSSD1CBE 
Mom-Off-Mom S D1 v3 B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1537-ND 780 6.24 4.94 | ETOSSD1V3BE D, H3 (Threaded) 
On-On M H9 C B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) _| CKN1546-ND 5.86 4.69 3.71 |T101MH9CBE D9 (Unthreaded) 
On-On M Ho | V3 B 320 x .200 x .350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1547-ND 6.38 5.11 4.05 |TI01MHOV3BE “oi5 
On-Off-On M H9 | V3 B 320 x .200 x .340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1551-ND 753 6.03 4.77 |T103MH9V3BE 1.02) L 
On-Mom S H Z Q 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1554-ND 7.31 5.85 4.63 |T108SHZQE © 
On-On s Y C B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1010-ND 858 6.87 5.44 |7201SYCBE 
On-On s Y C Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1011-ND 840 6.72 5.32 |7201SYCOE 028 , | ; 
On-On S Y Z B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1034-ND 8.33 6.67 5.28 | 7201SYZBE 
On-On s Y z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1035-ND 8.15 653 5.17 |7201SYZOE 
On-On S Y w Q | 500 x.450 x .350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1382-ND 9.08 7.27 5.75 |7201SYWQE 
On-Off-On S Y C Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1012-ND 935 749 5.93 |7203SYCQE 
On-Off-On S Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1036-ND 911 7.29 «5.77 |7203SYZQE 
Mom-OftMom | S$ Y z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1129-ND 911 7.29 «5.77 |7205SYZ0E 
On-Off-Mom s Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1130-ND 9.35 749 5.93 |7207SYZQE 219 (6.60) E Series 
On-Mom S Y Z Q | 500x450 x .350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1131-ND 9.35 7.49 5.93 |7208SYZ0E DORON ET SET 
On-On S H Z Q 320 x .360 x.340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1089-ND 9.29 7.44 5.89 |T201SHZQE 
On-On s H C a 320 x .360 x .340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1182-ND 8.86 7.09 5.62 |T201SHCQE H (10-48 UNS) 
On-Off-On S H Z Q 320 x .360 x .340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1090-ND 10.50 840 6.65 |T203SHZQE H9 (Unthreaded) 
On-On M D Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1031-ND 8.15 6.53 5.17 |7201MDZQE 
On-On M po | v3 B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1170-ND 10.03 8.03 6.36 |7201MD9V3BE 
On-Off-On M po | v3 B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1171-ND 1099 879 6.96 |7203MD9V3BE 
On-On P3 Y Z B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1032-ND 10.34 8.28 6.55 |7201P3YZBE 
On-On P3 Y Z Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1033-ND 10.16 8.13 6.44 |7201P3YZQE 
Mom-Off-Mom | P3 Y Z Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1144-ND 1112 8.90 7.05 |7205P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Z Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1145-ND 11.36 9.10 7.20 |7207P3YZQE 
On-Mom P3 Y Z Q | 500x450 x.350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1146-ND 11.36 9.10 7.20 | 7208P3YZQE Y, 9 (Unthreaded) 
On-On K2 a C B 500 x 450 x 30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1217-ND 1244 9.96 7.88 |7201K2CBE 
On-On K2 a C Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1127-ND 12.26 9.81 7.77 |7201K2CQE 
On-On K2 = Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1128-ND 12.01 9.61 7.61 |7201K2Z0E 
On-Off-On K2 = Z Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x 8.89) | CKN1153-ND 12.97 10.38 8.22 |7203K2Z0E 
On-On u Y Z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1149-ND 8.15 653 5.17 |7201L1YZOE 
ppoT On-Off-On u Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1150-ND 911 7.29 5.77 |7203L1YZ0E 
On-Off-On Ki2. | — Z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1157-ND 1297 10.38 8.22 |7203K12Z0E 
On-On T — Z Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1166-ND 1115 8.92 7.07 |7201TZQE nati A 
On-Off-On T = z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1167-ND 1211 9.69 7.67 | 7203TZQE Termination Options 
On-On S cw Z Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1162-ND 9.76 7.81 6.18 |7201SCWZQE 
On-Off-On s cw | z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1163-ND 10.72 858 6.79 |7203SCWZQE 
On-On-On s Y Z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1132-ND 9.82 7.86 6.22 |7211SYZQE 
On-On-Mom S Y Z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1133-ND 1053 843 6.67 |7213SYZQE 
Mom-On-Mom |S Y z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1134-ND 10.53 8.43 6.67 |7215SYZQE 
On-On M po | v4 B 500 x 450 x 360 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1477-ND 10.03 8.03 6.36 |7201MD9V4BE 
On-On P3 Y C Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1478-ND 10.41 8.33 ~~ 6.60 |7201P3YCQE 050 (127 
On-On s Y z G 500 x 450 x 30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1481-ND 9.02 7.22 5.72 |7201SYZGE 030 (.76) (ET Series) 
On-On T = C Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1482-ND 11.39 912 7.22 |7201TCQE 
On-On T cw Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1483-ND 12.76 10.21 8.08 |7201TCWZQE 
On-Off-On P3 Y Z Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1485-ND 1142 8.90 7.05 |7203P3YZQE 
Mom-OftMom | Y C Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1487-ND 9.35 7.49 5.93 |7205SYCQE 
Mom-Off-Mom | —T cw z G 500 x 450 x .30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1488-ND 1459 11.68 9.24 | 7205TCWZGE 
On-On-On P3 Y z Q | .500x.450x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1492-ND 11.83 9.47 7.50 |7211P3YZ0E V3 (A = 460) 
On-On-On S y C Q 500 x 450 x 350 (12.70x 1143x889) | CKN1493-ND 10.07 8.06 ~—«6.38 | 7211SYCQE V4 (A = .630) 
Mom-On-Mom |S Y C Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1494-ND 10.78 863 6.83 |7215SYCQE 
Mom-On-Mom | T — z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1495-ND 13.53 10.83 8.57 |7215TZQE 
On-On s H3 z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1507-ND 16.79 14.51 12.22 |9201SH3ZQE 
On-On Kt — | 4a Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1508-ND 26.91 23.24 19.57 |9221K1Z40D 185 Typ. (4.70) wee 
On-On K — | 4 Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1509-ND 26.91 23.24 19.57 |9221KZ40D 100 (2.54) ET seis 
On-On 5 H3 | 24 Q | 750x750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1510-ND 23.46 20.27 ~~ 17.07 |9221SH3Z40D 
On-On M D1 v3 B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1522-ND 1141 8.89 7.04 |E201MD1V3BE 
On-On M D1 v3 Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1523-ND 10.93 8.75 6.93 |E201MD1V3QE 
On-On S D1 C Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1524-ND 8.86 7.09 5.62 |E201SD1CQE 
On-On M H9 | V3 B 320 x .360 x .340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1557-ND 10.15 8.13 6.43 |T201MH9V3BE 
On-On-On 5 H Z a (320 x .360 x.340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1559-ND 11.70 9.37 7.42 |T211SHZQE 
On-On S Y Z Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1560-ND 8.15 6.53 5.17 |U21SYZQE 
On-On 5 Y C Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1013-ND 1421 11.38 9.01 |7301SYCQE 
On-On S Y Z Q | 500x650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1037-ND 13.84 11.08 877 |7301SYZQE 
On-Off-On s Y Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1135-ND 1462 11.70 9.26 |7303SYZQE 
Mom-Off-Mom | Y Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1136-ND 18.08 14.47 11.45 |7305SYZQE 
On-Off-On K2 - Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1154-ND 1848 14.79 11.71 |7303K2Z0E Wired Tarifa 
3PDT On-Off-On Ki2 | — Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1158-ND 1848 14.79 11.71 |7303K12Z0E 
On-On K2 a Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1496-ND 1298 11.22 9.45 |7301K2Z0E 
On-On P3 Y Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1497-ND 11.62 10.04 8.46 |7301P3YZQE 
On-On T a Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1498-ND 12.35 10.67 8.99 |7301TZQE 
On-Off-On T = Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1499-ND 1292 11.16 9.40 |7303TZQE 
On-On S D1 C B | 500 x.642 x 424 (12.70 x 16.31 x 10.77) _| CKN1526-ND 14.48 11.59 9.17 |E301SD1CBE 
On-On 5 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1038-ND 14.04 12.13 10.21 |7401SYZQE 
On-Off-On S Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1137-ND 14.85 12.83 10.81 |7403SYZQE 
Mom-Off-Mom | $ Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1138-ND 1610 13.91 11.72 |7405SYZQE 
On-On P3 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1501-ND 1551 1340 11.29 |7401P3YZQE 
On-On S Y C Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59 x 10.54) _| CKN1502-ND 1440 12.44 10.48 |7401SYCQE 
appt On-On T = Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1503-ND 16.24 14.03 11.81 |7401TZOE 
On-Mom s Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1504-ND 1610 13.91 11.72 |7408SYZQE 
On-On-On P3 Y z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1505-ND 18.48 15.96 13.44 |7411P3YZQE 
Mom-On-Mom | P3 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1506-ND 18.48 15.96 13.44 |7415P3YZQE 
On-On-On S Y Z Q | 500x850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) _| CKN1139-ND 17.01 14.69 12.37 |7411SYZQE 
On-On-Mom 5 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1140-ND 17.01 1469 12.37 |7413SYZQE 
Mom-On-Mom |S Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1141-ND 17.01 14.69 12.37 |7415SYZQE 
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Contact Material Options 


Right Angle Toggle Switches 


B Contacts and Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
plate. Rating: 0.4VA maximum @ 


Fig. 4 Actuator Options 2OVAC or DC maximum 
i i i , \ 1.11 
ALA 7 214 (5.44) Ke oo a : : - 0850" High WA Q End Contacts: Coin silver, silver 
: as Stn@ 44) : , 0.200 +420 plated. Center Contact and All Ter- 
Right Angle bas a 28 G + f(s. 08), «e 34) (10.67) minals: Copper alloy, silver plated. 
(16.26) (14.73) 58 = 3 Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC 
Unlocked Locked R= *.450 or 2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 
(11.43) * Add .070 (1.78) for D9 125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 
= bushings. 3A @ 120VAC. 
“Add .070 (1.78) for * Subtract .020 (.51) for 
Vertical Right Angle 59 bushings. * Add .070 (1.78) for D, D9 bushings.| _H3 bushings. G End Contacts: Coin silver, with 
gold plate over nickel plate. Center 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components Contact and All Terminals: Copper 
Circuit | Function | Actuator | Bushing [Termination | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | PartNo. alloy, with gold plate over nickel 
Fig. 1 — Right Angle plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
On-On $ D9 A B “500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1049-ND 635. 5.09 4.03 | 7101SD9ABE 20VAC or DC maximum or 5 amps 
On-Off-On Ss D9 A B 500 x .500 x 270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1051-ND 691 5.53 4.38 | 7103SD9ABE @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 
On-On M D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1045-ND 635 5.09 4.03 | 7101MD9ABE 250VAC. 
On-On M DQ A G 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1046-ND. 6.86 5.49 4.35 | 7101MD9AGE 
On-On M DQ A Q -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1047-ND. 6.26 5.01 3.97 | 7101MD9AQE i i 
On-Off-On M DQ A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1050-ND. 6.91 5.53 4.38 | 7103MD9ABE Bushing Options 
Mom-Off-Mom M DQ A B .365 xX .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) CKN1172-ND. 7.03 5.63 4.46 | 7105MD9ABE 
On-Off-Mom | M D9 A B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1053-ND 7.03 5.63 4.46 | 7107MD9ABE D9 (Unthreaded) 
On-On M Ho A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1067-ND. 6.44 5.16 4.09 | T101MH9ABE D (Threaded) 
On-Off-On M Ho A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1068-ND. 7.59 6.07 4.81 | T103MH9ABE r aoNg 
Mom-Off-Mom M Ho A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1386-ND. 7.59 6.07 4.81 | TIOSMH9ABE 
On-Off-Mom M Ho A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1387-ND. 7.84 6.27 4.97 | T107MH9ABE 2d (7.11)* 
On-Mom M Ho A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1388-ND. 7.84 6.27 4.97 | T108MH9ABE “315 (8.00) 
SPDT On-On P3 Do A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1048-ND. 8.36 6.69 5.30 | 7101P3D9ABE 
On-On Ss Y A B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1456-ND. 6.35 5.09 4.03 | 7101SYABE *(D,D9) 
On-On Ss NF A Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1457-ND. 6.26 5.01 3.97 | 7101SYAQE t (H3) 
On-Mom M DQ A B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1472-ND. 7.03 5.63 4.46 | 7108MD9ABE 
On-On M D1 A G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1511-ND. 6.95 5.56 4.41 | E101MD1AGE 
On-On M D1 A Qa 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1512-ND. 6.35 5.09 4.03 | E101MD1AQE 
On-Off-On M D1 A B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1520-ND. 7.59 6.07 4.81 | E103MD1ABE 
On-On M D1 A G 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1528-ND. 7.54 6.03 4.78 | ETO1MD1AGE 
On-On S D1 A B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1531-ND 6.99 5.60 4.43. | ETO1SD1ABE 219 (5.56) E Series Ee Series 
On-Off-On L D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1532-ND 780 6.24 4.94 | ETOSLD1ABE 00 (eee) ET Sue” 177 (4.50) ET Series 
Mom-Off-Mom M D1 A B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1534-ND. 7.80 6.24 4.94 | ETOSMD1ABE -162 (4.11) ET SMT 
Mom-Off-Mom Ss D1 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1535-ND. 7.80 6.24 4.94 | ETOSSD1ABE 
On-On K _ A B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1545-ND. 12.59 10.08 7.98 | T101KABE H (10-48 UNS) 
On-On M H A B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1548-ND. 6.44 5.16 4.09 | T101MHABE H9 (Unthreaded) 
On-On M DQ A B -500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1055-ND. 9.69 7.76 6.14 | 7201MD9ABE 
On-On M Dg A Qa -500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1056-ND. 9.51 7.61 6.03 | 7201MD9AQE Tf F 48 UNS 
On-On M Ho A B 320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) CKN1069-ND. 10.15 8.13 6.43 | T201MH9ABE . 
On-On Ss Y A Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1480-ND. 9.51 7.61 6.03 | 7201SYAQE : F ob0 
DPDT On-Off-On M Dg A B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1484-ND. 10.65 8.52 6.75 | 7203MD9ABE (6.58 59) 
On-Off-Mom M Dg A B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1489-ND. 10.89 8.72 6.90 | 7207MD9ABE 
On-On-On M Dg A B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1491-ND. 11.36 9.09 7.20 | 7211MD9ABE 
On-On M D1 A B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1521-ND. 10.15 8.13 6.43 | E201MD1ABE 
On-On M H9 A G (320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1555-ND 12.01 961 7.61 | T201MH9AGE Y, Y9 (Unthreaded) 
On-Mom s H9 A B (320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1558-ND 11.70 9.36 7.41 | T208SH9ABE i dons 
3PDT On-On M DQ A B -500 x .500 x .500 (12.70 x 12.70 x 12.70) CKN1383-ND. 16.15 12.92 10.23 | 7301MD9ABE (1.02) Y= 
On-On M D1 A G -500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77) CKN1525-ND. 12.63 10.92 9.19 | E301MD1AGE y 356 (9.04) 
Fig. 2 — Vertical Right Angle 
On-On M DQ AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1059-ND. 6.69 5.36 4.24 | 7101MD9AV2BE 
On-Off-On M DQ AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1173-ND. 7.25 5.80 4.60 | 7103MD9AV2BE 
On-Off-Mom M DQ AV2 B -500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1174-ND. 7.37 5.90 4.67 | 7107MD9AV2BE 
On-On M Ho AV B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94 CKN1070-ND. 6.78 5.43 4.30 | T101MH9AVBE . . . 
On-On K2 — AV2 B 500 x .270 x .350 on x 6.86 x nett CKN1440-ND 10.55 8.45 6.69. | 7101K2AV2BE Termination Options 
On-On M Dg AV2 Qa 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1443-ND. 6.60 5.28 4.18 | 7101MD9AV2QE 
On-On P4 Dg AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1446-ND. 8.70 6.96 5.51 | 7101P4D9AV2BE 
On-On Ss Do AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1447-ND. 6.69 5.36 4.24 | 7101SD9AV2BE ioe 
On-On Ss D AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1450-ND. 6.69 5.36 4.24 | 7101SDAV2BE (3.18) 
On-On Ss H AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1452-ND. 7.84 6.27 4.97 | 7101SHAV2BE Dy | 
SPDT On-On $ Y9 AV2 B 500 x 270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1454-ND 669 5.36 4.24 | 7101SY9AV2BE : 
On-On Ss Y AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1458-ND. 6.69 5.36 4.24 | 7101SYAV2BE soon | Ley) 
Mom-Off-Mom M Do AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1464-ND. 7.37 5.90 4.67 | 7105MD9AV2BE woh ° 
On-On M D1 AV2 G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1513-ND. 7.60 6.08 4.82 | E101MD1AV2GE 7000 Series 
On-On M D1 AV2 Qa 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1514-ND. 7.00 5.60 4.44 | E101MD1AV2QE 
On-On Ss D1 AV2 B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1517-ND. 7.09 5.68 4.50 | E101SD1AV2BE 
On-On M D1 AV G 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1529-ND 8.09 648 5.13 | ETOIMD1AVGE 1.80 (3.90) 
On-Off-On M D1 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1533-ND. 8.36 6.69 5.30 | ETO3MD1AVBE — 
On-Off-On M Ho AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1550-ND. 7.93 6.35 5.02 | T103MH9AVBE .200 kos 080 (.76) 
Mom-Off-Mom M Ho AV B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1552-ND. 7.93 6.35 5.02 | TIOSMH9AVBE (5.08) 
On-Mom M Hg AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1553-ND. 8.18 6.54 5.18 | TI08MH9AVBE ET, T Series 
On-On M DQ AV2 B -500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35) CKN1384-ND. 10.34 8.28 6.55 | 7201MD9AV2BE 
On-On M DQ AV2 Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1476-ND. 10.16 8.13 6.44 | 7201MD9AV2QE 
On-On Ss Do AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1479-ND. 10.34 8.28 6.55 | 7201SD9AV2BE 
DPDT | Mom-Off-Mom Ss Dg AV2 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1486-ND. 11.30 9.04 7.16 | 7205MD9AV2BE 
On-Off-Mom M Dg AV2 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1490-ND. 8.47 7.32 6.16 | 7207MD9AV2BE Epoxy Seal 
On-On M Ho AV B -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1556-ND. 10.65 8.52 6.75 | T201MH9AVBE 020 (.51) 
4PDT On-On M Dg AV2 B -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) CKN1500-ND. 16.79 14.51 12.22 | 7401MD9AV2BE 220 (5.55) -130 (3.30) 
Optional Hardware and Accessories 01 6 (41 20 (E08 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN9414-ND 66 53 42 | 298D01201 152 (3.86) i ASE) TYP: 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP; nickel plated CKN1184-ND. AT 38 -30 | 702501201 .020 (.51) Typ. 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP CKN1201-ND. 31 25 -20 | 780701201 200 L_ J I-10 (2.54) Typ. 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1754-ND. 38 30 .24 | 709901201 ; 
Dress Nut 1/4 x 40, .090” (2.29mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1392-ND. A4 36 .28 | 776001201 
Dress Nut 15/32-32, 120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500; nickel plated CKN1202-ND. 1.25 1.00 80 | 895101201 
Knurled Nut 1/4 x 40, .080” (2.03mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1755-ND. A4 36 .28 | 778000201 
Knurled Nut 1/4 x 40, .062” (1.57mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1756-ND. 235 28 .22 | 796901201 
Lockwasher 1/4 x 40, .402” (10.21mm) diameter; nickel plated CKN1753-ND. 28 .23 18 | 700303202 
Lockwasher 15/32, .593” (15.06mm) diameter; nickel plated CKN9155-ND .28 23 18 | 700302202 
Hex Nut 8-40, for Series 8600; nickel plated CKN6180-ND. .29 23 19 | 775200201 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500 and T; nickel plated CKN1185-ND. 28 23 18 | 700201201 500 |e lll i 
Locking Ring 1/4 x 40, .468” (11.89mm) diameter, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, M, T and TP; nickel plated CKN9416-ND 29 24 19 | 757200201 (12.70) -150 
Locking Ring 1/4 x 40, .435” (11.05mm) diameter, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, M, T and TP; nickel plated CKN1817-ND 28 23 18 | 700701201 (3.81)|] .030 
Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1203-ND 82 66 52 | 896801000 wils(.76) 
Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1204-ND 83 66 53 | 896802000 
Vinyl Toggle Cap, Red, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1205-ND 82 66 52 | 896803000 
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Process Sealed Toggle Switches @Reel” 


Withstands soldering and cleaning processes 


AEA aA | mh 


Vertical Right Angle Vertical Right Angle Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT 


Contact Material 


Contacts and Terminals: 

Copper alloy, with gold plate over 
nickel plate. 

Rating: 

0.4 VA maximum @ 20V AC or DC 
Ultra-Mini SMT Ultra-Mini Ultra-Mini Ultra-Mini maximum 


Options (see diagrams) Dimensions Actuator Options 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components M 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On s Dt C 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1074-ND@ 5.86 4.69 3.71 | E101SD1CBE SAaacon 
On-Off-On s bt c 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1075-ND@ 7.00 5.60 4.44 | E103SD1CBE (1.78) for D 
Mom-Off-Mom s Dt C 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1076-ND 7.00 5.60 4.44 | E105SD1CBE bushings. 
SPDT On-On s Dt ¢ 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1071-ND@+ 6.41 513 4.06 | ETO1SD1CBE 
On-Off-On s Dt o 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1080-ND@+ 7.21 5.77 4.57 | ETO3SD1CBE 
i On-Mom s D1 o 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1081-ND@+ 7.21 5.77 4.57 | ETO8SD1CBE Ss aera 
On-On M Dt V3 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1072-ND@+ 699 5.60 4.43 | ETO1MD1V3BE \ 2.92) 
On-On s D1 C 500 x 450 x 360 (12.70x 11.43x8.89) |  CKN1077-ND® 9.04 7.24 = 5.73. | E201SDICBE ‘ re on fA 
On-On s pt c 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1082-ND@+ 966 7.73 6.12 | ET21SD1CBE bushings. 
DPDT |  On-Off-On s Dt C 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1083-ND@+ 10.95 8.77 6.94 | ET23SD1CBE 
On-On M Dt A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1086-ND@+ 10.77 8.62 6.83 | ET21MD1ABE 
On-Off-On M D1 A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1177-ND 12.07 9.66 7.65 | ET23MD1ABE 
On-On s D1 A “500 x .260 x 500 (12.70x6.60x12.70) | CKN1061-ND@t 644. 5.16 409) E101SDIABE Bushing Options 
On-On M Dt A 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1060-ND@+ 644 5.16 4.09 | E101MD1ABE 
> | spor | Mom-Oft-Mom M Dt A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1062-ND@+ 759 6.07 4.81 | E105MD1ABE 
On-On M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1073-ND@+ 699 5.60 4.43 | ETOIMD1ABE Seneca 
On-Off-On M Dt A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1084-ND@+ 780 6.24 4.94 | ETO3MD1ABE 77 es Foes 
On-Mom M Dt A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1085-ND@+ 780 6.24 4.94 | ETO8MD1ABE 162 (4.11) ET SMT 
On-On M Dt AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1065-ND@+ 7.09 5.68 4.50 | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1078-ND® 8.24 6.59 5.22 | E103MD1AV2BE 
SPDT | Mom-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1079-ND® 8.24 6.59 5.22 | E105MD1AV2BE ee i 
Termination Options 
3 On-On M Dt AV 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1385-ND 755 6.05 4.79 | ETO1MD1AVBE 
On-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1178-ND@ 8.24 6.59 5.22 | E107MD1AV2BE 
On-On M Dt AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1179-ND® 10.80 8.65 6.85 | E201MD1AV2BE aan ibag 
DPOT | on-off-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1180-ND® 12.01 9.61 7.61 | £203MD1AV2BE L4 $0 (3:90) 
Options (ZH 030 (.76) 
(see diagrams) Dimensions Cut Tape 
Switching | Actu-/Bush- | Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | C&K Components 
Fig.|Circuit} Function ator | ing | nation LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. Pricing Part No. 
Epoxy Seal 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) 1.020 (.51) 
-130 (3.30) 
4 |SPDT) On-Off-On | M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) | CKN1094CT-ND 832 748 5.77|— —J ETO3MD1SAKE -220 (5.59) 
016 (.41 200 (5.08) Typ. 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) — RoHS Compliant -182 (3.86 obo (.51) Typ. 
SPDT| — On-On M | D1 | — | .350x.320x 200 (8.89 x 8.13 x 5.08) | CKN9114CT-ND 7.20 5.77 4.57|CKN9114TR-ND 2593.08/600 | ETO1MD1SAPE pene HOO. 4) TYR: 
4 | SPDT] On-Oft-On | M | Dt | — | .950x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9126CT-ND 7.92 6.34 5.02|CKN9126TR-ND 2850.00/600) ETO3MD1SAPE 
SPDT |Mom-Off-Mom} M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89 x 8.13 x 5.08) | CKN9124CT-ND 7.92 6.34 5.02|CKN9124TR-ND 2850.00/600 | ETOSMD1SAPE 
SPDT| — On-On M |None} — |.340x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN1783CT-ND 6.45 5.96 5.46|CKN1783TR-ND 2143.80/600 | GT11MSABE 
5 | SPST] — Off-On M |None] — |.340x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN9049CT-ND 6.85 5.91 4.75|CKN9049TR-ND 2277.72/600| GT12MSABE 
SPDT| On-Off-On | M |None| — |.340x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) |CKN2091CT-ND 7.38 6.36 5.11/CKN2091TR-ND 2451.60/600 | GT13MSABE 
SPDT| — On-On M |None] — |.340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN1784CT-ND 6.93 6.40 5.33|CKN1784TR-ND 767.52/200 | GT11MSCBE 
g [SPOT] oft-On M |None | — |.340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN9O50CT-ND 7.64 6.59 5.29|CKN9050TR-ND 940.40/200 | GT12MSCBE 
SPDT| On-Off-On | M |None| — |.340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) |CKN2092CT-ND 818 7.05 5.67|CKN2092TR-ND 1006.80/200 | GT13MSCBE 189 (480) ; 
DPDT| —On-On M |None) — |.340x.215 x.276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN2089CT-ND 9.43 813 6.54|CKN2089TR-ND 1161.20/200] GT21MSCBE =130 (3-20) (ET: Series) 
SPDT| — On-On M |None| C |.276x.177 x .228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN1782-ND§ 587 470 3.73/— —| GT11MCBE tk 
7 | pot} — on-On M |None| C |.276x.177 x.228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN2088-ND§ 790 6.32 5.01/— —| GT21MCBE .050 (1.27) 
.030 (.76) (ET Series) 
SPDT| — On-On M |None| A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.83 x 6.93) | CKN1780-ND§ 661 5.29 4.19/— —| GT11MABE 
8 |SPST) — Off-On M |None| A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN9048-ND§ 7.04 5.64 4.46/— —| GT12MABE 
DPDT| —On-On M |None| A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN2087-ND§ 8.93 7.15 5.66/— —| GT21MABE “tase” 
ifall eal 
g [SPOT] On-On M |None| AV |.297x.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1781-ND§ 661 5.29 4.19/— —| GT11MAVBE ‘ tg 020 (.51) 
SPDT| — On-On M |None| AV |.297x.215 x.273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN2090-ND§ 756 6.05 4.79/— —| GT13MAVBE (oH) le 


@ ROHS Compliant +t ULApproved  § Bulk parts 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= TycoElectronics Toggle Switches 


Authorized Distributor 


MT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold flash over silver * Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminals: Gold flash Environmental Specifications: * Opera- 
ting Temperature: -20°C ~ 80°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @28VDC = Initial Contact 
Resistance: 20mQ maximum » Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC minimum for 1 minute ¢ Dielectric Strength: 1,500VAC 

TT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold over nickel * Case Material: Thermoplastic 94V-0 Environmental Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 0.4VA maximum @ 20VDC or peak AC » Initial Contact Resistance: 20mQ maximum » Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC minimum » Dielectric Strength: 1,000V RMS 

Gemini Series: 

Design Features: * Meets CSA Requirements * Toggle: Machined brass, heavy nickel plated * Bushing and Frame: Rigid one piece die cast, copper flashed, 
heavy nickel plated ¢ Fixed Contact: Welded construction, selective placement of precious metal * Movable Contact: “Captured” design eliminates possibility 
of displacement due to shock * Terminal Seal: Epoxy sealing of terminals is standard Material Specifications: * Contacts: Gold/Gold flash, Silver/Tin lead 
* Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminal Seal: Epoxy Environmental Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Typical Performance 
Characteristics: « Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VAC/DC; Silver: 2A @ 250VAC, 5A @ 125VAC * Initial Contact Resistance: 30mQ maximum » Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC » Dielectric Strength: 1,000V RMS 


Actuator Options 


0.217 (5.51) 


.650 \ 59 
(16.51) (14.99) 
Unlocked Locked 
a, 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit Function —_| Actuator | Bushing} nation LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
MT Green Series 
SPDT On-On A2 BI 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1468-ND 477 3.85 3.32 | MTA106D04 
SPDT On-On A2 BI T2 | .512 x 315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1469-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106DPCO4 
SPDT | On-Off-On A2 BI 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1470-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106E04 
SPDT | On-Off-On A2 BI T2 | .512 x 315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1471-ND 7.63 615 5.29 | MTA106EPCO4 
SPDT On-Mom A2 B1 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1472-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106F04 
SPDT | Mom-Off-Mom}| A2 BI 1 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1473-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106G04 
SPDT | On-Off-Mom A2 B1 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1474-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106HO4 
DPDT On-On A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1475-ND 8.07 694 5.95 | MTA206NO04 
DPDT On-On A2 BI T2 | 512 x 512 x .394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1476-ND 7.87 6.77 5.80 | MTA206NPCO4 
DPDT | On-Off-On A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1477-ND 7.69 6.20 5.34 | MTA206P04 
1 SP3T | On-On-On A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1478-ND 10.32 8.87 7.61 | MTA206PA04 
DPDT| On-Mom A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1663-ND 7.94 640 5.51 | MTA206R04 
3PDT On-On A2 BI T1 | 512 x .701 x 394 (13.00 x 17.80 x 10.00) | 450-1479-ND 12.17 10.47 8.97 | MTA306D04 
SPDT On-On A2 B2 11 512 x .315 x 412 (13.00 x 8.00 x 10.46) | 450-1480-ND 7.75 667 5.72 | MTE106D04 
DPDT On-On A2 B2 T1 | 612 x 512 x .412 (13.00 x 13.00 x 10.46) | 450-1481-ND 8.81 7.58 6.49 | MTE206N04 
SPDT On-On A3 BI 11 512 x .315 x .393 (13.00 x 8.00 x 9.98) | 450-1482-ND 5.92 4.78 4.11 | MTF106D04 
DPDT On-On A3 BI 11 512 x 512 x 393 (13.00 x 13.00 x 9.98) | 450-1483-ND 7.87 6.77 5.80 | MTF206N04 
SPDT On-On A4 B3 11 512 x .315 x .354 (13.00 x 8.00 x 8.99) | 450-1484-ND 8.12 6.99 5.99 | MTG106D04 
DPDT On-On A4 B3 11 512 x .512 x 354 (13.00 x 13.00 x 8.99) | 450-1485-ND 10.32 8.87 7.61 | MTG206N04 
SPDT On-On AS B1 11 512 x .315 x .432 (13.00 x 8.00 x 10.97) | 450-1486-ND 11.31 9.73 8.34 | MTL106D04 
DPDT On-On AS BI T1 | 512 x 512 x .432 (13.00 x 13.00 x 10.97) | 450-1487-ND 13.08 11.25 9.64 | MTL206N04 
3PDT On-On AS B1 T1 | 512 x .701 x 530 (13.00 x 17.80 x 13.46) | 450-1488-ND 15.90 13.68 11.72 | MTL306D04 
SPDT On-On AG B1 T2 | .512 x 315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1489-ND 5.92 4.78 4.11 | MTM106DPCO4 
TT Series, Tiny 
SPDT On-On AT B4 T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1385-ND 5.55 448 3.85 | TT11DGPC104 
SPDT | On-Off-On AT B4 T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1387-ND 815 658 5.66 | TT11EGPC104 
1 DPDT On-On AT B4 T2 .363 x .320 x .348 (9.22 x 8.13 x 8.84) | 450-1347-ND 9.06 7.80 6.68 | TT21NGPC104 
SPDT On-On A3 BI T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1382-ND 8.07 694 5.95 | TT11DGPC9T1/404 
SPDT | On-Off-On A3 B1 T2 .320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1383-ND 9.01 7.75 6.64 | TT11EGPC9T1/404 
2 SPDT On-On A8 B4 13 320 x .206 x .559 (8.13 x 5.23 x 14.20) | 450-1386-ND 6.94 560 4.82 | TT11DGVRA104 
SPDT | On-Off-On A8 B4 13 320 x .206 x .559 (8.13 x 5.23 x 14.20) | 450-1388-ND 9.38 8.07 6.91 | TT11EGVRA104 
Gemini Series 
SPDT On-On At BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1523-ND 3.75 3.03 2.61 | A101SYZQ04 
SPDT | On-Off-On A BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1527-ND 3.84 310 2.67 | A103SYZQ04 
SPDT | Mom-Off-Mom} A1 BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1531-ND 434 3.50 3.01 | A105SYZQ04 
SPDT On-On A BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1522-ND& 3.84 3.10 2.67 | A101SYZB04 
SPDT | On-Off-On Al BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1526-ND*& 419 3.38 2.91 | A103SYZB04 
4 | SPDT | Mom-Off-Mom} At BS 1 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1530-ND>& 453 3.65 3.14 | A105SYZB04 
DPDT On-On AI BS 11 -500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1533-ND 3.66 2.95 2.54 | A201SYZQ04 
DPDT | On-Off-On A BS 11 500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1534-ND 434 350 3.01 | A203SYZ004 
DPDT | Mom-Off-Mom} A1 BS 11 500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1535-ND 465 375 3.23 | A205SYZ004 
SP3T | On-On-On At BS 11 500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1536-ND 614 495 4.26 | A211SYZQ04 
SPDT On-On A BS T2 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1521-ND& 4.03 3.25 2.80 | A101SYCBO04 
SPDT | On-Off-On Al BS T2 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1525-ND& 4.03 3.25 2.80 | A103SYCB04 
3 | SPDT On-On At BS T4 | .500 x .265 x .500 (12.70 x 6.73 x 12.70) | 450-1520-ND& 3.84 310 2.67 | A101SYAB04 
* Gemini Series Gold Contacts 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Splashproof Boots 
1 Splashproof Half-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black . 450-1637-ND 6.18 5.32 4.89 BT1440004 
Splashproof Half-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black. 450-1497-ND 6.73 5.43 5.21 BT1532004 
2 Splashproof Full-Boot, 10-48 for TT Series, Black.................00ceceeeeeee ee 450-1546-ND 5.83 4.70 4.52 B1048004 
Splashproof Full-Boot, 15/32-32 for MTG and Gemini Series, Black............. 450-1548-ND 6.73 5.43 6.21 B1532004 
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Contact Material Options 


Q: Moveable contact and terminals: 


: Moveable contact and terminals: 


copper alloy, silver plate; Rating: 5A @ 
125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 


copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating: 0.4VA maximum @ 20V 


Termi-| Contact | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2M1 - Miniature 

SPDT On-On 11 B1 M1 Q 432-1143-ND® 3.38 2.60 1.82 | 2M1-SP1-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Off-On 71 B1 M1 Q 432-1144-ND® 4.26 3.28 2.30 | 2M1-SP3-T1-B1-M1QE 
SPDT | Mom-Off-Mom 11 B1 M1 Q 432-1145-ND 4.52 3.48 2.44 | 2M1-SP4-T1-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-Mom Tl B1 M1 Q 432-1146-ND® 4.52 3.48 2.44 | 2M1-SP5-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Mom T1 B1 M1 Q 432-1147-ND 4.03 3.10 2.17 | 2M1-SP2-T1-B1-M1QE 
DPDT On-On 11 B1 M1 Q 432-1148-ND 4.58 3.53 2.47 | 2M1-DP1-T1-B1-M1QE 
DPDT On-Off-On 11 B1 M1 Q 432-1149-ND@ 5.27 4.05 2.84 | 2M1-DP3-T1-B1-M1QE 
DPDT On-Mom T1 B1 M1 Q 432-1150-ND 5.27 4.05 2.84 | 2M1-DP2-T1-B1-M1QE 
3PDT On-On T1 B1 M1 Q 432-1151-ND® 9.78 7.53 5.27 | 2M1-3P1-T1-B1-M1QE 
4PDT On-On WA B1 M1 Q 432-1152-ND@ 10.95 8.43 5.90 | 2M1-4P1-T1-B1-M1QE 
SPDT On-On T6 B1 M1 Q 432-1153-ND® 3.58 2.75 1.93 | 2M1-SP1-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Off-On T6 B1 M1 Q 432-1154-ND 4.49 3.45 2.42 | 2M1-SP3-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Mom T6 B1 M1 Q 432-1155-ND® 4.26 3.28 2.30 | 2M1-SP2-T6-B1-M1QE 

1 DPDT On-On T6 B1 M1 Q 432-1156-ND® 4.84 3.73 2.61 | 2M1-DP1-T6-B1-M1QE 
SPDT On-On T8 Bo M1 Q 432-1157-ND 4.78 3.68 2.58 | 2M1-SP1-T8-BO-M1QE 
SPDT On-Off-On T8 Bo M1 Q 432-1158-ND 5.59 4.30 3.01 | 2M1-SP3-T8-BO-M1QE 
SPDT On-Mom T8 Bo M1 Q 432-1159-ND 5.36 4.13 2.89 | 2M1-SP2-T8-B0-M1QE 
DPDT On-On T8 Bo M1 Q 432-1160-ND 5.95 4.58 3.21 | 2M1-DP1-T8-BO-M1QE 
SPDT On-On 71 BO M1 Q 432-1161-ND 3.58 2.75 1.93 | 2M1-SP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-Off-On Tl BO M1 Q 432-1162-ND 4.45 3.43 2.40 | 2M1-SP3-T1-B9-M1QE 
DPDT On-On T1 BO M1 Q 432-1163-ND 4.84 3.73 2.61 | 2M1-DP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-On T1 B1 M2 Q 432-1168-ND® 3.38 2.60 1.82 | 2M1-SP1-T1-B1-M2QE 
SPDT On-Off-On TE B1 M2 Q 432-1169-ND® 4.26 3.28 2.30 | 2M1-SP3-T1-B1-M2QE 
SPDT On-Mom 71 B1 M2 Q 432-1170-ND 4.03 3.10 2.17 | 2M1-SP2-T1-B1-M2QE 
DPDT On-On 11 B1 M2 Q 432-1171-ND® 4.58 3.53 2.47 | 2M1-DP1-T1-B1-M2QE 
DPDT On-Off-On T1 B1 M2 Q 432-1172-ND 5.27 4.05 2.84 | 2M1-DP3-T1-B1-M2QE 
DPDT On-Mom T1 B1 M2 Q 432-1173-ND 5.27 4.05 2.84 | 2M1-DP2-T1-B1-M2QE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1164-ND 3.77 2.90 2.03 | 2M1-SP1-T2-B4-M6RE 

2 SPDT On-Off-On T2 B4 M6 R 432-1165-ND 4.62 3.55 2.49 | 2M1-SP3-T2-B4-M6RE 
SPDT On-Mom T2 B4 M6 R 432-1166-ND® 4.42 3.40 2.38 | 2M1-SP2-T2-B4-M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1167-ND 5.17 3.98 2.79 | 2M1-DP1-T2-B4-M6RE 
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Contact Material Options 


Q: Moveable contact & terminals: copper 
alloy, silver plate; Rating: 1A@ 
125VAC or 28VDC 


R: Moveable contact & terminals: copper 
alloy with gold plate over nickel plate; 
Rating 0.4VA maximum @ 20V 
maximum (AC/DC) 
G: Moveable contact & terminals: copper 
Ey = ae 5 3 5 alloy, silver plate; Terminals: silver 
; — Switc! ing F Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies plate with outer layer in gold plating; 
Fig. |Circuit | Function |Bushing| nation | Material | Part No. 1 10 25 Part No. Rating 1A@ 120VAC or 28VDC 
Series 3S1 — Sub-Miniature Pushbutton Switch Bushi Opti 
1 [SPDT |Mom(N/C) | __B5 M1 Q 432-1175-ND 9.59 7.38 5.17 | 381-SP8-B5-M1QE ushing Options 
2 SPDT | Mom(N/C) B6 M6 R 432-1179-ND 9.59 7.38 5.17 | 3S1-SP8-B6-M6RE 
Series 3MN — Snap-Acting Miniature Pushbutton Switch B5-(shown) _B6 - Unthreaded licens ned 
G 432-1184-ND 15.73 12.10 8.47 | 3MN-DP7-P1-B11-M1GE 381 Series: pieaceaisnown 
Mom(N/C: 
Pj BepT |, Momiye) | BM ms R 432-1185-ND 15.73 12.10 8.47 | 3MN-DP7-P1-B11-M1RE ans (2.50) mainte a A ie 
G 432-1192-ND 11.15 8.58 6.01 | 3MN-SP7-P1-B6-M6GE ihe eries. 3.00 
7 Sept Mone) Be a R 432-1193-ND 11.15 8.58 6.01 | 3MN-SP7-P1-B6-M6RE ot 18 (3.00) = 
G 432-1194-ND 11.15 8.58 6.01 | 3MN-SP7-P1-B6-M7GE "381 Series: 1/4-40 NS .250 
92 EET, Momi):) BG M7 R__| 432-1195-ND 14.15 8.58 6.01 | 3MN-SP7-P1-B6-M7RE i aan 6.00) = (6.35) 
G 432-1188-ND 1654 12.73 8.91 | 3MN-DP7-AP2/22-M1GE eres: — 
_ -177 (4.50) 
& || BEDE | Mom) M1 R 432-1189-ND 16.54 12.73 8.91 | 3MN-DP7-AP2/22-M1RE ( ) ff 
Pp u Ss h b utton Cap | Cap Diameter | Cap Height - Dim. A | Plunger Diameter | Digi-Key Pricing Carling Technologies 
Color | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switch Series 351 — Pushbutton Caps 
Red -197 (5.0) -158 (4.0) .098 (2.5) 432-1220-ND 42 5.69 15.60 | 3S1-C13 
Accessories White -291 (7.4) -138 (3.5) 098 (2.5) 432-1221-ND 42 5.69 15.60 | 3S1-C21 
A Series 3MN — Pushbutton Caps 
White 432-1227-ND 42 5.69 15.60 | 3MN-C21 
Black 382 (9.7) 193 (4.9) -118 (3.0) 432-1228-ND 42 5.69 15.60 | 3MN-C22 
Red 432-1229-ND 42 5.69 15.60 | 3MN-C23 
PEM Security Guards a 
pt y 
Security caps prevent any inadvertent lever operation. When Digi-Key Price Each APEM 
the cap is raised, the lever can be operated freely. When Description Part No. 1 25 100 Part No. 
the cap is fully depressed, the lever is reset/locked ina | Gray, Lockdown............. 679-1299-ND 50.59 46.13 41.67 22 
stable position. They are designed for use on switches with Black, Lockdown.. 679-1300-ND 50.59 46.13 41.67 25 
911.9mm (.468") or 912mm (.472”) threaded bushing and | Red, Lockdown 679-1301-ND 50.59 46.13 41.67 26 
lever length 17.5mm (.688”) outside bushing. Gray, Lockup. 679-1302-ND 50.59 46.13 41.67 42 
Materials: Black, Lockup 679-1303-ND 50.59 46.13 41.67 | 45 
* Support plate: matte black steel * Cap: thermoset material Red, Lockup.. 679-1304-ND 50.59 46.13 41.67 46 
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Actuators 


(= E+switcH” Toggle Switches 


F P T1 — Standard 

Fig. 3 — Vertical Note: All switches come complete with mounting hardware. 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal ig. 3 — Vertical ontact Material: 

Right Angle Right Angle c = 


(Silver): Fixed terminal and moving contact: 
Q Silver plated over copper alloy Contact Rating: 5A 

@120VAC or 28VDC; 2A @ 250VAC 

(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper 
R alloy with gold plate over nickel plate Contact Rating: 

0.4VA maximum at 20VAC or DC maximum 


T4 — Extended Bat T6 — Flattened 


Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.|Circuit} Function | Actuator|Bushing|Termination| Material LxWxH Part No. 1 10 100 |Part No. a 200 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) on, + 00) (6.08) 
SPDT] On-On TH BI Mi Q | 500x270 x 350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2350-ND 276 247  2.13)100SP1TIBIM1QEH aa errs PEAT 
SPDT]  On-On W BI M1 R | .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2351-ND 3.00 2.68 2.31 /100SP1T1B1M1REH (16.26) 484 
SPDT)  On-On WW BI M2 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2352-ND 2.76 247 2.13 /100SP1T1B1M2QEH (12.30) 
SPDT)  On-On WW BI M2 R | .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2353-ND 3.00 2.68 2.31 /100SP1T1B1M2REH + 
SPDT| —_On-On wW BI M5 R__ | .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2354-ND 3.58 3.20 2.76 |100SP1T1B1M51REH = 
SPDT] On-On TH B4 M2 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2355-ND 2.65 2.37 2.04 /100SP1T1B4M2QE 
SPDT)  On-On WW B6 M41 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2357-ND 3.16 2.83 2.44 /100SP1T1B6M1QEH 
SPDT)  On-On WW Bo M1 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2358-ND 3.29 2.94 2.54 /100SP1T1B9M10EH 18 — Large Bat 4D 
SPDT]  On-On T2 BI M4 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2359-ND 2.76 247 2.13/100SP1T2B1M10EH ' 
SPDT| _On-On T2 B3 M4 Q__|_.500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2360-ND 2.76 247 2.13 /100SP1T2B3M1QEH 
SPDT| — On-On T2 B3 M2 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2361-ND 2.76 247  2.13/100SP1T2B3M2QEH 15/32-32NS 
SPDT)  On-On 14 BI M4 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2367-ND 290 259 2.23 )100SP1T4B1M10EH Keyway-| 3] 4 (11.38) 
SPDT)  On-On Te | Bt M4 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2368-ND 3.77 3.37 —-2.90 /100SP1T6B11M1QEH am 
SPDT|  On-On T6 B11 M4 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2369-ND 4.01 3.58 3.09 |100SP1T6B11M1REH 020 (0.51) 
SPDT| _On-On Te | B11 M2 Q__| .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2370-ND 3.77___3.37__2.90 |100SP1T6B11M2QEH 
SPDT] On-On T3 | B13 Mi Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2372-ND 410 3.66 3.16 |100SP1T8B13M1QEH 
SPDT] On-Mom | Tt BI M4 Q | .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2373-ND 2.96 2.65 2.28 /100SP2T1B1M1QEH 
SPDT] On-Mom | 16 | B11 M41 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2374-ND 3.97 3.54 3.05 /100SP2T6B11M1QEH 
SPDT] On-Off-On | Tt BI M1 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2375-ND 310 277 2.39 /100SP3T1B1M10EH B3 
SPDT | On-Off-On | Tt Bt M4 R__| .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2376-ND 3.34 2.99 2.58 |100SP3T1B1M1REH B4 (Unthreaded) 
SPDT] On-Off-On | Tt BI M2 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2377-ND 3.10 277  2.39/100SP3T1B1M2QEH 
SPDT] On-Off-On | Tt Bo M4 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2380-ND 3.64 3.25 2.80 /100SP3T1B9M10EH = 3k 1/4-40Ns_ [J 
SPDT] On-Off-On | 14 BI M4 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2385-ND 3.24 2.90 2.50 )100SP3T4B1M10EH == %280 
SPDT] On-Off-On | 16 | B11 M1 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2386-ND 411 3.67 3.17 |100SP3T6B11M1QEH 4 (7-10) 
SPDT| On-Off-On | 18 | B13 M4 Q__|_.500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2387-ND 4.45 3.97 _3.42 |100SP3T8B13M1QEH ial 
SPDT | Mom-Off-Mom] Tt BI Mi Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2388-ND 352 3.14 2.71 /100SP4T1BIM1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom} Tt BI M2 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2389-ND 3.52 3.14 2.71 /100SP4T1B1M2QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom}) Tt Bo M1 Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2390-ND 4.05 3.62 3.12 |100SP4T1B9M1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom] 16 | B11 M2 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2392-ND 452 4.04 3.48 |100SP4T6B11M2QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom| 16 | B12 VS5 R__ | .500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG4563-ND 6.32 5.65 _ 4.87 |100SP4T6B12VS5REH FY neone EP jncaois 
SPDT | On-Off-Mom| Tt BI Mt Q | 500x.270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2393-ND 372 3.83 2.87 |100SP5T1B1M1QEH a5 doa | 
SPDT | On-Off-Mom] Tt BI M2 Q | 500x270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2394-ND 3.71 3.31 2.85 /100SP5T1B1M2QEH (2.00) (747) 
DPDT) On-On WW BI M4 Q | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2398-ND 3.69 3.30 2.84 /100DP1T1B1M1QEH 0407 =+.020 040 ht p09 
1 |DPDT} On-On WW B1 M4 R_— | 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2399-ND 4.07 3.64 ~— 3.13 100DP1T1B1M1REH coz) LLMs) | (oa" 0 (051) 
DPDT| _On-On i BI M2 Q__| 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2400-ND 3.69 3.30__-2.84 |100DP1T1B1M2QEH 
DPDT/ — On-On TH BI M2 R | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2401-ND 407 3.64 3.13 |100DP1T1BIM2REH 
DPDT) On-On T2 B3 M1 Q = | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2403-ND 3.69 3.30 2.84 /100DP1T2B3M1QEH 
DPDT) On-On 14 BI M1 Q | 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2407-ND 514 4.59 3.95 /100DP1T4B1M1QEH Bil B13 — Large Threaded 
DPDT} On-On 16 B11 M1 Q | .500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2408-ND 4.70 4.20 3.62 100DP1T6B11M1QEH | | B12 (Unthreaded) 
DPDT| —_On-On Te | B11 M4 R__ | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2409-ND 5.08 4.53 3.91 |100DP1T6B11M1REH FD. siatons!l sensaons i] 
DPDT] _On-On T3 | Bt3 Mi Q | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2410-ND 5.03 450 3.88 /100DP1T8B13M1QEH po i i 
DPDT] On-Mom | Tt BI M1 Q = | 500 x .450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2411-ND 3.90 3.48 3.00 /100DP2T1B1M1QEH (7.55) KEYWAY. (11.38) 
DPDT) On-Mom | 716 | B11 M41 Q = | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2412-ND 488 4.35 3.75 |100DP2T6B11M1QEH —_ at 
DPDT| On-Off-On | Tt BI M1 Q | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2413-ND 431 3.85 3.32 100DP3T1B1M1QEH 087 ff oo 
DPDT| On-Off-On | Tt Bt M2 Q__| 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2414-ND 4.31 3.85 3.32 |100DP3T1B1M2QEH (1.44) (0.51) 
DPDT| On-Off-On | Tt Bo M1 Q | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2415-ND 484 4.33 3.73 |100DP3T1B9M1QEH 
DPDT] On-Off-On | 14 BI M41 Q = | 500 x 450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2417-ND 4.45 3.97 3.42 |100DP3T4B1M1QEH F . P 
DPDT| On-Off-On | 18 B13 M1 Q | 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x aan £G2418-ND 566 5.05 435 /100DP3TsB13M1aeH | | ermination Options 
DPDT | Mom-Off-Mom}] Tt BI M1 Q | 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2419-ND 459 4.10 3.53 100DP4T1B1M1QEH 
DPDT|Mom-Off-Mom| 16 | B11 M4 Q__| 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2420-ND 5.59 5.00 _4.31 |100DP4T6B11M1QEH | [4 — Eyelet Terminal | m2— PC Mount 
DPDT| On-Off-Mom| Tt BI Mt Q | .500x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2421-ND 472 4.22 3.64 /100DP5T1B1M1QEH 
DPDT| On-Off-Mom] 16 | B11 M1 Q | 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2422-ND 5.29 4.77 4.06 /100DP5T6B11M1QEH 
3PDT| On-On WW BI M1 Q — |.500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)] EG2424-ND 758 6.76 5.83 |1003P1T1B1M10EH 
3PDT| — On-On WW BI M2 Q = |.500 x .650 x 475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2425-ND 758 6.76  5,83)1003P1T1B1M2QEH 078 iy 
3PDT| On-Off-On | TA BI M4 Q__|.500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2426-ND 8.06 7.20 _ 6.20 /1003P3T1B1M1QEH (198), UO}, 
3PDT | Mom-Off-Mom|T1 BI Mt Q  |.500 x .650 x 475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2427-ND 814 7.33 6.24/1003P4T1BIM1QEH 
4PDT) — On-On WW BI M4 Q = |.500 x .850 x 475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2428-ND 10.75 9.59 8.27 |1004P1T1B1M10EH oso tT 
4PDT) On-Off-On | TA BI M4 Q = |.500 x .850 x 475 (12.7 x 21.59 x 12.06)| EG2429-ND 11.51 10.27 8.85 |1004P3T1B1M10EH (2.03) " 
4PDT | Mom-Off-Mom} Tt B1 M41 Q — |.500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)| EG2430-ND 12.20 10.89 9.39 |1004P4T1B1M10EH 
DPDT| _On-On T2 B4 vs2 R__| 500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2406-ND 510 4.56 3.93 |100DP1T2B4VS2RE THK .030 (0.76) 
DPDT| On-Off-On | 12 B4 VS2 R | 500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2416-ND 5.72 5.11 4.41 /100DP3T2B4VS2RE 
SPDT)  On-On T2 B4 vs2 Q | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2365-ND 3.65 3.26 2.81 |100SP1T2B4VS20E 
SPDT| — On-On T2 B4 vs2 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2366-ND 3.88 3.46 2.99 /100SP1T2B4VS2RE M5 — Wirewrap 
SPDT] On-Off-On | 12 B4 vs2 Q | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2383-ND 3.98 3.55 3.06 /100SP3T2B4VS2QE Terminal 
SPDT| On-Off-On | 12 B4 vs2 R__ | 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2384-ND 4.21 3.76 _3.24 |100SP3T2B4VS2RE 
SPDT] On-Off-On | Tt B4 VS2 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2379-ND 421 3.76 3.24 |100SP3T1B4VS2RE Eacansent 
SPDT | Mom-Off-Mom} 12 B4 M6 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2391-ND 458 4.09 3.52 |100SP4T2B4M6RE Epoxy es 
SPDT | On-Off-Mom| 12 B4 M6 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2395-ND 477 4.26 3.68 |100SP5T2B4M6RE Seal 
DPDT) On-On T2 B4 M6 Q = | 500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2404-ND 476 4.25 3.66 |100DP1T2B4M6QE i - ea 
DPDT) On-On T2 B4 M6 R_— | 500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2405-ND 514 4.59 3.96 /100DP1T2B4M6RE lcawal * 
SPDT| _On-On wW B4 M6 R__| 500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2356-ND 3.84 3.44__-2.96 |100SP1T1B4M6RE (io) 
SPDT] On-On T2 B4 M6 Q | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2362-ND 3.61 3.23 2.78 /100SP1T2B4M6QE (6.86) (7.31) 
SPDT)  On-On T2 B4 M6 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2363-ND 3.84 3.44 2.96 /100SP1T2B4M6RE 
2 | SPDT] On-On Te | B12 M6 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2371-ND 4.82 4.30 3.71 /100SP1T6B12M6RE 
SPDT] On-Off-On | Tt B4 M6 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2378-ND 418 3.73 3.22 |100SP3T1B4M6RE 
SPDT| On-Off-On | 12 B4 M6 R__ | 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2381-ND 418 3.73 3.22 |100SP3T2B4M6RE 
SPDT] On-On T2 B4 M7 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2364-ND 412 3.68 3.17 |100SP1T2B4M7RE 
3 | SPDT] On-Off-On | 12 B4 M7 R | 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2382-ND 4.45 3.97 3.43 |100SP3T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom| 12 B4 M7 R___| 500x500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2396-ND 5.05 4.51 3.89 |100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) 
SPDT] On-On TH B4 M2 R | 504x272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | £G2432-ND 387 346 2.98) 100AWSP1TIB4M2RE 
SPDT) —On-On T2 B4 vs2 R | 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2436-ND 5.00 4.46 3.85 /100AWSP1T2B4VS2RE| 
1 | SPDT] On-Off-On | TH B4 M2 R | 504 x 272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2437-ND 4.23 3.78 3.26 |100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT | Mom-Off-Mom} Tt B4 M2 R— | 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2439-ND 4.74 424 3.65 |100AWSP4T1B4M2RE | [Yeo — vertical with 
DPDT| —_On-On W B4 M2 R__ | 504 x 453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2443-ND 4.48 4.00 _3.45 |100AWDP1T1B4M2RE Breckat Varticalwiiibrackar 
9 | SPOT| On-On T Ba M6 R | 504x272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2433-ND 5.17 462 3.98 /100AWSP1T1B4M6RE 
SPDT| —_On-On T2 B4 M6 R__ | 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2434-ND 517 4.62 3.98 |100AWSP1T2B4M6RE : 2704+—, 
SPDT] On-On T2 B4 M7 R | 504x272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2435-ND 551 4.92 4.24 /100AWSP1T2B4M7RE ; (6.86) 
SPDT | Mom-Off-Mom}] 12 B4 M7 R | 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2441-ND 6.38 5.69 4.91 | 100AWSP4T2B4M7RE ‘ at) 
SPDT | On-Off-Mom| 12 B4 M7 R— | 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2442-ND 6.53 5.83 5.02 100AWSP5T2B4M7RE 
3-| spot} On-of-on | 12 B4 M7 R | 504x272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2438-ND 587 5.24 4.52 |100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT) —On-On T2 B4 M7 R | 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2444-ND 6.24 5.57 4.80 100AWDP1T2B4M7RE bon 
DPDT| On-Off-On | 12 B4 M7 R__ | 504 x 453 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2445-ND 6.53 5.83 _ 5.03 |100AWDP3T2B4M7RE , 
Caps for 100 Series 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators... £G2470-ND 35 32 .28 |T1001WHTTOGGLECAP 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators ... £G2471-ND 35 32 .28 |T1002BLKTOGGLECAP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2072 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(= E+switcH” Toggle Switches 


Fig. 1 — Vertical 


Fig. 2 — Horizontal 
Right Angle 


Fig. 3 — Vertical 
Right Angle 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


Contact Material: 


Actuators 


T1 9.100.) 
(2.54) } + 400 
44 


Bushings 


0.16) 


(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 
Q over copper alloy. Contact Rating: 5A @ 28VAC or VDC; 2A @ B2 (Unthreaded) 
250VAC 10-48 UNS 
(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy with ~ 
R gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA maximum at 
20VAC or DC maximum 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch Te rm i nation 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. a 
200 Series — Subminiature Toggle Switches Options 
SPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2446-ND 279 250 2.15 | 200MSP1T1B1M1QEH 
SPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) £G2447-ND 279 250 2.15 | 200MSP1T1B1M2QEH M1 — Eyelet Terminal 
SPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2450-ND 3.76 3.36 2.89 | 200MSP3T1B1M1QEH pei 
SPDT On-Off-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2451-ND 3.76 3.36 2.89 | 200MSP3T1B1M2QEH 078 iF T4156 
1 |_SPDT | Mom-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2453-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MSP4T1B1M1QEH (1.98) U] _, (3-96) 
SPDT | On-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2454-ND 3.93 3.51 ~~ 3.03 | 200MSP5T1B1M1QEH LL 047 
DPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2455-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MDP1T1B1M1QEH 080 | (4.19) 
DPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2456-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MDP1T1B1M2QEH (2.08) 
DPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2458-ND 462 413 3.56 | 200MDP3T1B1M1QEH THK .030 (0.76) 
SPDT On-Off-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2452-ND 5.01 447 — 3.86 | 200MSP3T2B2M6RE 
2 | SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2448-ND 4.04 3.61 3.11 | 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2457-ND 5.40 4.82 4.15 | 200MDP1T2B2M6RE 
3 | SPDT On-On T2 B2 M7 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2449-ND 447 3.99 3.44 | 200MSP1T2B2M7RE 
200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On 11 A M2 R 320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2459-ND 4.24 3.79 3.27 | 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-Mom 11 Al M2 R .320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2461-ND 438 3.91 3.37 | 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 | SPDT On-Off-On 11 A M2 R 320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2463-ND 424 3.79 3.27 | 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On 11 A M2 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14. x 13.39) | EG2465-ND 5.65 5.04 4.35 | 200AWMDP1T1A1M2RE 
DPDT On-Off-On 11 A M2 R .320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) | EG2467-ND 6.54 5.84 5.04 | 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 Al M6 R .320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2460-ND 5.49 4.90 4.23 | 200AWMSP1T2A1M6RE 
2 SPDT On-Off-On T2 A M6 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2464-ND 5.49 4.90 4.23 | 200AWMSP3T2A1M6RE 
DPDT On-On T2 A M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14. x 13.39) | EG2466-ND 6.96 6.22 5.36 | 200AWMDP1T2A1M6RE 
DPDT On-Off-On T2 Al M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14 x 13.39) | EG2468-ND 7.86 7.02 _ 6.05 | 200AWMDP3T2A1M6RE 
NK’ ras 
SWITCHES Process Sealed Miniature Toggle Switches ® 


M2T Series: Interior bushing is sealed with O-ring which surrounds the actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, achieving the exterior seal. Ultrasonic welding is used to seal the bushing unit to the base. Terminals are epoxy 
sealed for safeguarding the switch at the base. Features: « Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts; 1,500VAC minimum between contacts and 
case. * Mechanical Life: 100,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum for gold * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 
B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. Features: * Electrical Capacity: 
Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum « Dielectric Strength: SOOVAC minimum « Mechanical Life: 100,000 operations minimum for On-On and On-Off-On ¢ Electrical Life: 50,000 operations minimum » Operating Temperature 


Range: -30°C ~ 85°C 


G3T Series: Ultra-miniature size allows high density mounting, and extremely light weight of 0.6 gram makes these switches ideal for handheld equipment. Combination of design features achieves total seal and allows automated processing 
techniques, including flux cleaning procedures: one-piece bushing and housing, rubber seals surrounding actuator and base, epoxy at joint of case and base, and molded-in, epoxy sealed terminals. Features: ¢ Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA 
maximum @ 28V AC/DC maximum Dielectric Strength: SOOVAC minimum » Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


185 (4.7) 


_ .039 
(1.0) 
| .100 
(2.54) 
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(5.08) 
<8 .031 
|" 8) 
100 (2.54) 
Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Part No. ‘l 25 100 Part No. Fig. Circuit Function Part No. if 25 100 | Part No. 
Washable Mini Toggle Switches 4 | spoT On-On 360-1751-ND 459 2.87 _2.63_| B12JH-RO 
SPDT On-On 360-1877-ND 5.24 340 3.41 | M2T12S4A5G30-RO SPDT On-Off-On 360-175-ND 476. 298 272 | B1aJ-RO 
; SPDT | Mom-Off-Vom | 360-1882-ND 6.08 4.05 3.63 | M2T18S4A5G30-RO spoT OincMin ORS FEEANG wer vags: <ada:(HisiGAG 
SPDT On-On 360-1879-ND 5.24 340 3.11 | M2T12SA5G30-RO a | ea aa Ba sii aye. ae. | BoaitERO 
SPDT On-Off-On 360-1880-ND” 5.51 3.67 3.29 _| _M2T13S4A5G30-RO win Beane ; : ° : 
SPDT On-On 360-1878-ND 5.30 353 3.17 | M2T12S4A5G40-RO DPOT On-Off-On 360-1756-ND 6.03 __4.02_3.60_{ B23JH-RO 
9 | SPOT On-Off-On 360-1881-ND 5.77 3.85 3.45 | M2T13S4A5G40-RO 6 | SPOT On-On 360-1752-ND 459 287 2.63 | B12JV-RO 
SPDT | Mom-Off-Vom | 360-1883-ND 634 423 3.79 | M2T18S4A5G40-RO Washable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
DPDT On-On 360-1884-ND 7.99 5.67 5.17__| M2T22S4A5G40-RO SPDT On-On 360-1774-ND 513. 333 3.04 | G3T12AP-RO 
eal ao pases ker eh AN aegis 7 | spoT On-Off-On 360-1778-ND 530 353 3.17 | G3T13AP-RO 
in-OT-On - a fs i i 
3 e u 4 | 
SPDT | Mom-Off-Mom | 360-1182-ND 551 3.67 3.29 | M2T18SA5G03 DEOL On-On se ED Ee 
DPDT On-On 360-1183-ND 673 4.66 4.12 | M2T22SA5G03 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches WOLERE usb 
aii aaa oa aeet ae aad =e AP Cir- | Switching | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |NKK 
SPT ‘ On Se GLAHG 453 Ae 54a. | aaap Fig. | cuit | Function | Part No. 1 25 100 | Part No. 500 _|Part No. 
n-Off-On -1013- : f : fai , 
4 | SPOT On-Mom — | 360-1014-ND 420 270 240 | BISAP a a 
DPDT On-On 360-1015-ND 501 319 292 | Bo2AP g |SPOT] On-On | 360-1773-1-ND 6.00 4.80 3.80] 360-1773-2-ND | 1400.00 |G3T12AH-R-RO 
DPDT On-Off-On 360-1016-ND 5.29 343 314 | B23AP SPDT| On-Off-On | 360-1775-1-ND 6.42 5.14 4.07] 360-1775-2-ND | 1498.00 |G3T13AH-R-RO 
SPDT On-On 360-2108-NDO 426 274 2.44 | B12JB-RO (Actual Length 248” * Actual Length .500” 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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® 
= . M Series Miniature 
NKK Miniature Toggle Switches Toggle Sample Kit 
SWITC H ES Kit includes 1 each of switches denoted. Also includes plastic 


: : < . . P P , : . storage case, bin storage guide and hardware. 
M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed terminals, high torque bushings, anti- . s. 
jamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease of wiring. * Dielectric strength: 1,500VAC minimum ¢ Mechanical § 360-2293-ND 18 Pieces Total — RoHS Compliant .... $35.00 
Life: 100,000 operations minimum, 50,000 operations minimum for flat and locking lever ¢ Electrical Life: 25,000 operations minimum »* Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C * Angle of Throw: 25° * Standard Hardware: 2 hex nuts, 1 locking ring, 1 lockwasher 


Dimensions in mm 


-93+ 
lo 4.7 Typical Ba i 
-o2, yl & 4.7 Typical 


14 4! 
%e 
@ 1.8 Typical 


(SPDT) (DPDT) (DPDT Shown) 


~ fol = 
<All | = on 
“I [ 0.9 
ZAS 


(Unthreaded) (Flat) 


a 
_-1/4-40 Thd 5 
0.9 ; 
— f 4H 
12.0 
c= 
(Synchronous LED 
(Splashproof) (Locking) (Standard) (Long Large) (Locking) Tipped Actuator) 
Options Options 
Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. Circuit Function uator| ing | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts SPDT On-Mom S | D3 | 360-1090-ND§@ 5.82 3.88 3.48 |M2015SD3WOt 
SPDT On-On B Bt | 360-1782-ND§@ 5.93 3.95 3.54 | M2012BB1W01-RO SPDT | Mom-Off-Mom s D3 | 360-1091-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2018SD3W01 
SPDT | On-Off-On B | B1 | 360-1804-ND® 6.30 4.36 3.86 | M2013BB1W01-RO SPDT | On-Off-Mom S | 03 | 360-1092-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2019SD3W01 
SPDT | On-Off-Mom B | B1 | 360-2067-NDe 6.90 4.78 4.23 | M2019BB1W01-RO DPDT On-On S | D3 | 360-1093-ND® 6.25 4.33 3.83 | M2022SD3wo1 
DPDT On-On B | B1 | 360-1830-NDe 7.45 5.07 4.56 | M2022BB1W01-RO DPDT | _On-Off-On S_|_03_| 360-1094-ND§@ 7.10 4.83 4.35 | M2023SD3W01 
DPDT | On-Off-On B | Bi | 360-1846-NDe 7.97 5.65 5.15 | M2023BB1W01-RO DPDT | Mom-Off-Mom | S | D3 | 360-1095-ND® 7.97 5.65 4.98 | M2028SD3W01 
3PDT On-On B | BT | 360-1858-ND® 10.07 7.14 6.79 | M2032BB1W0T-RO SPDT On-On $2 | A1 | 360-1788-ND® 4.06 2.52 2.29 | M2012S2A1W01-RO 
SPDT On-On B2 | B1 | 360-1781-ND@ 6.14 4.09 3.66 | M2012B2B1W01-RO) | DPDT On-On $2 | At | 360-1835-ND® 5.46 3.64 3.26 | M2022S2A1W01-RO 
ae ioe a a Sees oF fey ne A a Wong SPDT On-On $2_| S1_ | 360-1795-ND® 4.06 2.52 2.29 | M2012S2S1W01-RO 
lom-Off-Mom - -ND® Ts i 35 - " i= _ 5 
DPOT On-On 82 | Bt | 360-1829-ND® 7.65521 4.75 |M2022B2B1W01-RO Fignii= Solder bug .4VA Gold Contacts — Rolte'Compliant 
DPDT | On-Off-On B2 | Bi | 360-1845-ND@ 8.16 5.78 5.27 | M2023B2B1WO1-RO| | SPOT On-On B2 ) B1 | 360-1780-ND 6.45 4.47 3.95 | M2012B2B1G01-RO 
SPDT On-On E | s1 | 360-1784-ND@ 495 3415 288 | M2012ES1Wo1-RO DPDT On-On B2 | B1 | 360-1828-ND 8.38 5.94 5.41 |M2022B2B1G01-RO 
SPDT On-Off-On E | S1 | 360-1806-NDe 5.30 3.53 3.17 | M2013ES1W01-RO SPDT On-On E | St | 360-1783-ND§ 5.25 3.50 3.14 | M2012ES1G01-RO 
SPDT On-Mom E S1 | 360-2056-ND@ 5.82 3.88 3.48 | M2015ES1W01-RO SPDT On-Off-On E $1 | 360-1805-ND 5.88 3.91 3.51 |M2013ES1G01-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | E | St | 360-2062-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2018ES1W01-RO SP3T_| _On-On-On E_| S1 | 360-1855-NDt 9.19 6.32 __ 5.94 | M2024ES1G01-RO 
SPDT | On-Off-Mom E | St | 360-2068-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2019ESTWO1-RO DPDT On-On E | St | 360-1831-ND 7.33 4.99 4.49 | M2022ES1G01-RO 
SP3T |  On-On-On E | S1 | 360-2072-ND@t+ 816 5.78 5.27 | M2024ES1W01-RO DPDT |  On-Off-On E | St | 360-1847-ND 7.85 5.56 5.07 | M2023ES1G01-RO 
DPDT On-On E | S1 | 360-1832-ND@ 6.25 4.33 3.83 | M2022ES1W01-RO 3PDT On-On E | St | 360-1859-ND 10.47 7.42 7.06 | M2032ES1G01-RO 
DPDT |  On-Off-On E | S1 | 360-1848-ND@ 710 4.83 4.35 | M2023ES1W01-RO SPDT On-On L | U1 | 360-1786-ND 663 4.59 4.06 | M2012LL1G01-RO 
DPDT. On-Mom E | S1_| 360-2075-ND@ 8.00 5.44 4.96 | M2025ES1W01-RO SPDT | _On-Off-On L_|_L1_| 360-1808-ND 7.23 4.92 4.43 | M2013LL1G01-RO 
DPDT | On-Off-On E | St | 360-2308-ND® NEW? 7.97 5.68 4.98 | M2028ESTWO1-RO SPDT On-Mom L_| Lt} 360-1818-ND 773 5.26 4.79 |M2015LL1G01-RO 
DPDT On-Off-Mom E $1 | 360-2079-ND§@ 7.97 5.65 5.15 | M2029ES1W01-RO DPDT On-On L L1 | 360-1833-ND 8.54 6.06 5.52 |M2022LL1G01-RO 
3PDT On-On E $1 | 360-1860-ND@ 9.36 6.44 6.05 | M2032ES1W01-RO SPDT On-On Ss D3 | 360-1140-ND§ 5.25 3.50 3.14 | M2012SD3G01 
3PDT |  On-Off-On E | $1 | 360-1867-ND@ 11.04 7.83 7.44 | M2033ES1WO1-RO spot | On-Off-On s | p3 | 360-1141-ND 588 391 351 |M2013SD3G01 
aor on-On ; i sBOd ONDE a cet ee EEE SPDT | Mom-Off-Mom | $ | D3 | 360-1143-ND 6.25 4.33 3.83 | m2018SD3G01 
SPDT |  On-Off-On L | L1 | 360-1809-ND 6.68 4.62 4.09 | M2013LL1WO1-RO Bene ae : oi Seren i a4 oe ST ERAN 
SPDT On-Mom L | Lt | 360-2057-ND 718 4.88 4.40 | M2015LL1W01-RO spot | On-O#-On 3 | st | 360-1814-ND BAS 9 5R o ba. MONT aSeHGOT:RO 
DPDT On-On L | Lt | 360-1834-nDge 7.83 5.33 4.86 | M2022LL1W01-RO SPOT ani s | st (Sentara Biggie?! - 400" | IMOQIseeICOT-RO: 
DPDT | _On-Off-On L_ | L1_| 360-1849-ND§@ 8.33 5.90 5.38 | M2023LL1W01-RO Sport i Ae : : } 
SPDT On-On L_| Ut | 360-1861-ND® 10.42 7.39 7.03 | M2032LLTWOT-RO lom-Off-Mom | S| $1 [R6Q0steesehy 546 3.64 3.26 |M20188S1G01-RO 
3PDT |  On-Off-On L | Lt | 360-1868-ND@ 12.22 886 7.88 | M2033LL1WO1-RO SPOT | On-Off-Mom S | St | 360-1826-ND 5.46 3.64 3.26 | M2019SS1G01-RO 
4PDT On-On L | Lt | 360-1871-ND@ 13.16 9.54 8.49 | M2042LL1WO1-RO DPOT On-On S | St | 360-1841-ND 6.33 4.38 3.88 | M2022SS1G01-RO 
SPDT On-On S$ | $1 | 360-1801-NDg@ 406 252 229 | M2012S8S1Wo1-RO SP3T |  On-On-On S | St | 360-1856-ND§t 8.23 5.84 5.32 | M2024SS1G01-RO 
SPDT On-Off-On S_|_S1_ | 360-1816-ND§@ 459 2.87 2.63 | M2013SS1W01-RO 3PDT On-On S | S1 | 360-1863-ND 9.96 6.77 6.44 | M2032SS1G01-RO 
SPDT On-Mom S ST | 360-2059-ND@ 5.06 3.22 2.95 | M2015SS1WO1-RO 4PDT On-On Ss S1_| 360-1872-ND 12.78 9.26 8.24 | M2042SS1G01-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | St | 360-2065-ND@ 517 3.29 3.01 | M2018SS1W01-RO Fig. 1 - PC Terminal 6A Silver Contacts 
SPDT | On-Off-Mom S | S1 | 360-2070-NDe 517 3.29 3.01 | M2019SS1W01-RO 5 1785: 7 
SP3T |  On-On-On S | S1 | 360-2073-NDet 750 5.10 4.65 | M2024SS1Wo1-RO ae ae a SoS Nose a0 oe ae A ea ho 
DPDT. On-On S | S1 | 360-1843-NDe 5.46 3.64 3.26 | M2022SS1W01-RO : ‘ ; 
BPDT 1} on-OFeon S| 81 BsGuEieeetine 534 —193-—3.79- | MD0D3SS1WOLRO SPDT |  On-Off-On E | $1 | 360-1807-NDe 5.43 3.62 3.24 | M2013ES1W03-RO 
AEDT GRMc 5 | si (eenearanne 700. 7a. 420: NaoaseSIWOTcAO SPDT | Mom-Off-Mom | E | St | 360-2063-ND@ 6.06 4.04 3.62 | M2018ES1W03-RO 
DPDT | Mom-Ott-Mom | s | $1 | 360-2078-ND® 730 497 4.47 | m2028SS1Wo1-RO SPOT On-On S_| 81 | 360-1802-NDe 4.21 2.61 2.37 | M2012SS1W03-RO 
DPOT | On-Off-Mom | S$ | Si | 360-2080-ND@ 730 497 4.47 | m2029SS1W01-RO SPOT |  On-Off-On S | St |RcOSiaNeS, 4:73 (2.96 2.71 | M20188S1W08-RO 
DP3T | On-On-On s_| St_| 360-2082-NDett 15.40 11.20 10.15 | M2044SS1wo1-RO SPDT | —_On-Mom S | 81 | 360-2060-ND@ 5.20 3.31 3.03 | M2015SS1W03-RO 
3PDT On-On $—1-8t-1 -360-1865-ND@ 3405.95 5.43 1 M20328SiWot-RO SPDT | On-Off-Mom S | St | 360-2071-NDe 5.21 3.38 3.09 | M2019SS1W03-RO 
3PDT |  On-Off-On S | S1 | 360-1869-NDe 10.12 7.18 6.82 | M2033SS1W01-RO SPDT | Mom-OffMom / S | St | 360-1081-ND 5.79 4.64 3.67 | M2018SS1W03 
3PDT | Mom-Off-Mom S | S1 | 360-2081-NDe 12.15 881 7.83 | M2038SS1W01-RO SPDT_| Mom-Off-Mom S_|_S1_| 360-2066-ND@ 5.21 3.38 3.09 _| M2018SS1W03-RO 
4PDT On-On S | S1 | 360-1874-NDe 11.09 7.86 7.48 | M2042SS1W01-RO SP3T | On-Off-On S| St | 360-2074-NDot 775 5.27 4.81 | M2024SS1W03-RO 
4PDT | On-Off-On S | S1 | 360-1876-ND® 12.96 9.39 8.36 | M2043SS1WO01-RO DPDT On-On S | S1 | 360-1844-NDe 5.72 3.81 3.41 |M2022SS1W03-RO 
SPDT On-On S | D3 | 360-1088-ND® 4.95 3.15 2.88 | M2012SD3WOt DPOT | _On-Off-On S| S1_| 360-1853-ND§@ 6.35 4.40 3.89 | M2023SS1W03-RO 
SRT | On OteOn S| D3 [ESGUsMEeANESs 60) 0188) <9 EM2OISSDSNON @ RoHS Compliant + SP3T uses a Dp Body +t DP3T uses a 4p Body (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2074 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


® 5 
Options 
NKK Miniature Toggle Switches (cont) Switching | Act- | Bush-] Digi-Key Price Each NKK 
SWITCHES Circuit Function uator| ing | Part No. 1 25 100 | PartNo 
Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal 6A Silver Contacts — RoHS Compliant 
=r Options ie ; SPDT On-On s2 | a2 | 360-1793-ND 4.34 2.79 2.48 | M2012S2A2W13-RO 
ee aa Act- ) Bush- pe ee 4 coe cae a m1 Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant 

Ciaatt eneton Baton nie Racine: cul SPDT On-On $2 | A2 | 360-1790-ND§ 487 340 2.84 | M2012S2A2G13-RO 

3PDT On-On S | S1 | 360-1866-ND§@ 8.74 6.01 5.65 | M2032SS1W03-RO 

4PDT On-On S | S1 | 360-1875-NDe 11.27 8.17 7.27 | M2042SS1W03-RO Options 

SPDT On-On S2_| At | 360-1789-ND@ 4.21 2.61 2.37 | M2012S2A1W03-RO ae LW : 

Fig. 1-PC T. inal .4VA Gold C. RoHS C i Switching | Act- | Bush- LED Digi-Key Price Each NKK 
eS ermnans oe jontacts\— Ro! ompliant Circuit | Function | uator | ing Color Part No. 1 25 100 | PartNo 

orDl: Onn S| St EOE M65 * 22:91 22.66" /IM201255 1008 RO) NEW! Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts — RoHS Compliant NEW! 

SPDT |  On-Off-On S | S1 | 360-1815-ND 5.13 3.33 3.04 | M2013SS1G03-RO. 

T S1 ] Red/Green | 360-2311-ND 9.07 6.24 5.67 | M2112TCFWO1-RO 

SPDT On-Mom S | $1 | 360-1820-ND 5.46 3.64 3.26 | M2015SS1G03-RO 

SPDT | On-On | T s1 Red 360-2312-ND 8.23 5.84 5.15 |M2112TCWO1-RO 

SPDT | Mom-Off-Mom | S | S1 | 360-1824-ND 5.56 3.71 3.32 | M2018SS1G03-RO T 31 Grech 360-2313-ND 323 584 5415 |M2112TFWO1-RO 

SPDT_|_ On-Off-Mom S_|_s1_| 360-1827-ND 5.56 3.71 _3.32_| M2019SS1G03-RO T St] Red/Green | 360-2314-ND 984698 642 | M2113TCEWOT-RO 

SP3T | On-On-On S | S1 | 360-1857-ND 8.47 6.01 5.48 | M2024SS1G03-RO SPDT | On-Off-On] T | St Red 360-2315-ND 943 6.49 5.90 |M2113TCWO1-RO 

DPDT On-On S | $1 | 360-1842-ND 6.58 4.55 4.03 | M2022SS1G03-RO is St Green 360-2316-ND 9.43 6.49 5.90 | M2113TFWO1-RO 

DPDT |  On-Off-On S | $1 | 360-1851-ND 7.43 5.05 4.55 | M2023SS1G03-RO T St | Red/Green | 360-2317-ND 73.12 951 8.46 | M2122TCFWO1-RO 

3PDT On-On S | S1 | 360-1864-ND 9.87 7.00 6.65 |M2032SS1G03-RO DPDT | On-On | T Ss Red 360-2318-ND 12.33 8.94 7.95 | M2122TCWO1-RO 

4PDT On-On S_| $1 | 360-1873-ND 13.23 9.59 8.53 | M2042SS1G03-RO u a Green es _ 7.95 erent ai 
4 _ Bi . . = 5 e p - F .67 ul 7 
a ee ee a ee eee ees ner come aaa DPDT | On-Of-On| T | St | Red/Green | 360-2320-ND 14.13 10.05 9.11 | M2123TCFWO1-RO 
SPDT On-On $2 A2 | 360-1794-ND 465 2.91 2.66 | M2012S2A2W30-RO T S1 Green 360-2321-ND 13.34 9.67 8.60 |M2123TFW01-RO 
DPDT On-On S2_| A2 | 360-1838-ND 6.53 4.52 4.00 | M2022S2A2W30-RO : 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant ?RolS Compliant.“ SPS¥-uses'a OpiBody: “Te DPet uscsiadplbody, 

SPDT On-On s | A2 | 360-1796-ND 5.17 3.29 3.01 | m20tesazc30-R0 | Splashproof Boots 

SPDT On-On $2 | A2 | 360-1791-ND 5.17 3.29 3.01 | M2012S2A2G30-RO 

SPDT |  On-Off-On $2 | A2 | 360-1810-ND 5.51 3.67 3.29 | M2013S2A2G30-RO Digi-Key Price Each NKK 

SPDT | Mom-Off-Mom | S2 | A2 | 360-1821-ND§ 6.14 4.09 3.66 | M2018S2A2G30-RO Description Part No. 1 25 100 | Part No. 

DPDT On-On $2 | A2 | 360-1836-ND 7.60 5.17 4.72 |M2022S2A2G30-RO Black for 1/4-40 Thd Bushing and .413” 

f 360-1750-ND 3.12 193 1.70) AT428H 
3PDT On-On $2_| A2 | 360-1862-ND 11.36 8.06 _7.66_| M2032S2A2G30-RO (10.49mm) Bat Height 
Fig. 3 - Vertical Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant ore edwin) ee 689 360-1706-ND 3.94 245 2.22] AT4O2H 
SPDT On-On $2 | A2 | 360-1792-ND 5.35 3.47 3.17 | M2012S2A2G40-RO ; ; " 
Red for M12 Bushing and .689 

SPDT On-Off-On $2 | A2 | 360-1811-ND§ 5.77 3.85 3.45 | M2013S2A2G40-RO (17.50mm) Bat Height 360-1707-ND 3.94 2.45 2.22 | AT4026 

SPDT | On-Off-Mom $2 | A2 | 360-1825-ND 6.40 4.26 3.82 | M2019S2A2G40-RO Yellow for M12 Bushing and 680" 

DPOT On-On s2 | a2 | 360-1837-ND 7.85 5.56 5.07 | M2022S2A2G40-RO (17.50mm) Bat Height SEANAD Sh eae 8.28) ATADZE 
Power Toggle Switches ; NEW! S Series Toggle Sample Kit 
Features: Kit includes 1 each of switches denoted except 360-1001-ND, 

* NKK offers one of the most extensive lines of power toggle switches * Standard switching currents of 15, 25 and 30 Amps * Locking 360-1002-ND and 360-1003-ND which have 2 each. 
lever type is ideal for preventing accidental switching, lever must be pulled out then switched «All toggles come complete with Also includes plastic storage case, bin storage guide and hardware. 


mounting hardware 
Specifications: * Dielectric Strength: 2000V AV minimum * Mechanical Life: 50,000 operations minimum ¢ Operating 
Temperature: -10°C ~ 70°C 


%* 360-2309-ND 17 Pieces Total — RoHS Compliant .... $63.00 


Fig. 1 — Solder Terminal Fig. 2— QC Terminal Fig. 3 — Locking Lever Fig. 4 — Screw Terminal Dimensions in mm 


M12 P1 


Fig. 6 — HD Screw Terminal 


Red/Black Background with 
“ON” and “OFF” in White 


Lettering 
Full-Boot Half-Boot 
Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Medium and High Capacity, Solder Lug 3PDT On-Off-On 25A 360-1917-ND* 10.76 7.63 7.26 | S33F-RO 
SPST On-Off 15A 360-1896-ND ++ 5.09 3.24 2.96 | $301-RO | 4PST On-Off 25A 360-2092-ND* 11.34 8.04 7.65 | S41F-RO 
SPDT On-On 15A 360-1898-ND* 5.09 3.24 296 | $302-RO 4PDT On-On 25A 360-2094-ND* 11.39 825 7.34] S42F-RO 
spoT | On-Off-On 15A 360-1900-ND* 520 3.46 3.10 | $303-RO 4PDT | On-Off-On 25A 360-1924-ND* 12.20 8.84 7.86 | S43F-RO 
SPDT On-Mom 15A 360-1902-ND¢ 5.33 3.55 3.18 | $305-RO Medium Cc: ity, Solder Lug, Locking L ith Panel Seal 
SPDT _| Mom-Off-Mom 15A 360-1904-ND+ 5.43 3.62 3.24 | $308-RO Lae a iS ih lh 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1906-NDt+ 5.62 3.74 3.35 | S309-RO SPST On-Off 15A 360-1885-ND 11.54 8.37 7.44 | S1AL-RO 
DPST On-Off 25A 360-2087-ND* 6.98 4.83 4.27 | $331-RO SPDT On-On 15A 360-1893-NDe 12.78 9.26 8.24] S2AL-RO 
DPDOT On-On 25A 360-2089-ND* 6.98 4.83 4.27 | $332-RO 3 | SPDT |  On-Off-On 15A 360-1920-ND 13.05 9.46 8.41 | S3AL-RO 
DPDT | On-Off-On 25A 360-1909-ND* 7.82 5.55 5.06 | $333-RO DPDT On-On 20A 360-1927-ND 14.96 10.88 9.86 | S6AL-RO 
DPDT | __On-Mom 15A 360-1911-ND+ 7.90 5.60 __5.10 | $335-RO DPDT | _ On-Off-On 20A 360-1930-ND 15.07 10.96 9.94 | S7AL-RO 
1 | DPDT | Mom-Off-Mom TA 360-1913-NDT 8.59 6.09 5.55 | $338-RO . P 
ppoT | On-Off-Mom 15A 360-1915-ND+ 859 6.09 5.55 | $339-RO Medium Capacity, Screw Lug 
3PST On-Off 25A 360-2083-ND+ 9.46 6.51 6.11 | $31-RO SPST On-Off 15A 360-1897-ND* 5.28 352 3.15] S301T-RO 
3PDT On-On 25A 360-2085-ND¢ 972 6.61 6.28 | $32-RO SPDT On-On 15A 360-1899-ND *+ 5.43 3.62 3.24 | $302T-RO 
3PDT_|__On-Off-On 25A 360-1908-ND¢ 10.05 7.13 6.78 | $33-RO SPDT | On-Off-On 15A 360-1901-ND* 5.75 3.83 3.43 | S303T-RO 
3PDT On-Mom 15A 360-1918-ND* 10.05 7.13 6.78 | S35-RO SPDT On-Mom 15A 360-1903-ND¢ 5.62 3.74 3.35 | S305T-RO 
3PDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1919-ND* 10.05 7.13 6.78 | S38-RO SPDT_| Mom-Off-Mom 15A 360-1905-ND¢ 6.21 414 3.71 | $308T-RO. 
4PST On-Off 25A 360-2091-NDt* 10.72 7.60 7.23 | S41-RO 4 | SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1907-ND¢ 6.21 414 3.71] S309T-RO 
a ee an panes ine a ra Se DPST On-Off 15A 360-2088-ND* 7.78 5.29 4.83 | S331T-RO 
Off 1823" : : ‘ DPDT On-0 15A 360-2090-ND* 7.82 5.55 5.06 | $332T-RO 
APO |. “On-Mom 158 SHEE WO) B19 7.20) | 88-00 DPOT | on-Off-On 15A 360-1910-ND* 8.81 6.06 5.69 | $333T-RO 
Medium and High Capacity, .250” (6.35mm) Quick Connect DPDT On-Mom 15A 360-1912-ND* 9.02 6.21 __5.83 | $335T-RO 
SPST On-Off {5A 360-1887-ND 448280 256 | SIFRO DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1914-ND* 9.46 6.51 6.11 | S338T-RO 
SPDT On-On 145A 360-1895-ND 514 3.28 3.00 | S2F-RO DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1916-ND* 9.72 6.61 6.28 | S339T-RO 
SPDT On-Off-On 15A 360-1922-ND*& 5.24 340 3.11 | S3F-RO Medium Capacity, Solder Lug with Panel Seal 
9 | DPST On-Off 15A 360-1889-ND 6.08 4.05 3.63 | S21F-RO SPDT On-Off 15A 360-1886-ND 9.72 661 6.28| STAW-RO 
DPDT. On-On 20A 360-1929-ND 715 4.87 4.38 | S6F-RO 
5 | SPDT On-On 15A 360-1894-ND 10.12 7.418 6.82) S2AW-RO 
DPDT | On-Off-On 20A 360-1932-ND 720 4.90 4.41 | S7F-RO BenTd|| SOnOreO 4A ARCs ERTL) 406: 7.55) 7.18 | eaAWeRO 
3PST On-Off 25A 360-2084-ND ++ 978 6.93 6.59 | S31F-RO een : : : 
3PDT On-On 25A 360-2086-ND+ 10.05 7.13 6.78 | S32F-RO *ULICSA +UL CSA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2075 


NKK’ Power Toggle Switches (cont) 


SWITCHES 
Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | PartNo. Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPDT |  On-Mom 15A 360-1926-ND 9.66 6.85 6.51 | SSAW-RO 3PST On-Off 30A 360-2099-ND* 29.99 23.07 21.54 | $831-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1933-ND* 10.19 7.23 6.87 | S8AW-RO 3PDT On-On 30A 360-2100-ND* 36.17 27.83 25.97 | $832-RO 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1934-ND 10.19 7.23 6.87 | S9AW-RO 8 F3ppT | On-Off-On 30A 360-2101-ND* 36.23 27.87 26.02 | $833-RO 
DPDT On-On 20A 360-1928-ND 12.89 9.34 8.31 | S6AW-RO é anOR: : 
5 |_DPDT | On-Off-On 20A 360-1931-ND 12.94 9.38 8.34 | S7AW-RO DPDT OnOn SOA 60220950 = A6.53' 96.47 63.96" | S782R0 
DPST On-Off 15A 360-1888-ND 11.43 829 7.37 | S21AW-RO Power Toggle Accessories 
DPDT On-Mom 15A 360-1890-ND 12.94 9.38 8.34 | S25AW-RO 7q| ON-Off-Plate, 12mm, Nickel, Brass 360-1001-ND*& 1.01 53.46 | AT201 
DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1891-ND 13.46 9.75 8.68 | S28AW-RO On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND*« 2.34 1.41 1.23 | AT214 
DPDT_|_On-Off-Mom ES ne eae : 13.46 9.75 8.68 | S29AW-RO | | 75 | On-off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND& 234 1.41 1.23 | AT202 
oF tolled (Badd Bs Splashproof Half-Boot, Black 360-1605-ND& 312 1.93 1.70 | AT401A 
DPST On-Off 30A 360-2096-ND * 20.90 16.20 14.63 | $821-RO 8 | Solashproof Full-Boot, Black 360-1606-ND 3.94 245 2.22 | AT402A 
6 | DPDT On-On 30A 360-2097-ND* 23.88 18.51 16.72 | $822-RO : : : ‘ 
DPDT | _On-Off-On 30A 360-2098-ND* 21.50 16.67 15.05 | $823-RO *ULICSA UL +CSA 


Environmentally Sealed Switches 


For use in outdoor or harsh applications. 


Features: * Sealing at front and back panel meets IP67 of IEC60529 and IP60 Standards » Single unit Switching | Termin- Digi-Key Price Each NKK 
construction of bushing and case gives added protection from environmental elements ¢ Anti-jamming |Fig.| Circuit ation Function Part No. il 25 100 Part No. 
design protects contacts from damage due to excessive downward force on the toggle » Specially Sealed Toggle — 10A 
designed contact mechanism for breaking light contact welds * Minimal contact bounce achieved with SPST | Solder Lug On-Off 360-1951-ND 11.25 8.15 7.25 | WT11S-RO 
designed interlocked switching mechanism SPST __| Screw Lug On-Off 360-1952-ND 12.04 8.73 7.76 | WT11T-RO 
SPDT | Solder Lug On-On 360-1953-ND 11.93 8.64 7.69 | WI12S-RO 
Specifications: ¢ Electrical Capacity: Toggle: 10A @ 125VAC; Rocker: 15A @ 125VAC » Dielectric SPDT Screw Lug On-On 360-1954-ND 12.71 9.21 8.20 WT12T-RO 
Strength: Toggle: 1,500VAC minimum; Rocker: 3,750VAC minimum between contacts and case SPDT | Solder Lug On-Off-On 360-1955-ND 12.56 9.10 8.10 | WT13S-RO 
¢ Mechanical Life: 30,000 operations minimum « Electrical Life: 15,000 operations minimum 1 SPDT ___| Screw Lug On-Off-On 360-1956-ND 13.34 9.67 8.60 | WT13T-RO 
* Operating Temperature: Toggle: -30°C ~ 70°C; Rocker: -25°C ~ 85°C * Angle of Throw: 24° DPST | Solder Lug On-Off 360-1957-ND 16.13 11.73 10.63 | WT21S-RO 
¢ Panel Thickness: .157” (4.0mm) * Standard Hardware: Toggle: 1 hex nut, 1 lockwasher, 1 O-rin. DPST_| Screw Lug On-Off sGUsIvos2ND 16.86 12.45 Hf 45. J WI21TSRO) 
99) : : 9 DPDT |SolderLug|~ On-On 360-1959-ND 16.79 12.21 10.88 | WT22S-RO 
* Color: Black DPDT _| Screw Lug On-On 360-1960-ND 17.49 12.92 11.88 | WT22T-RO 
DPDT |SolderLug] On-Off-On 360-1961-ND 17.43 12.87 11.83 | WT23S-RO 
Dimensions in’mm DPDT | ScrewLug | _On-Off-On 360-1962-ND 18.90 13.95 12.83 | W123T-RO 
Sealed Rocker — 15A 
SPST .250” QC On-Off 360-2277-ND 11.45 8.30 7.39 | WR11AF 
SPST | Solder Lug On-Off 360-1507-ND 11.45 8.30 7.39 | WR11AS 
SPST __| Solder Lug On-Off 360-1510-NDA 11.45 8.30 7.39 | WR11BS 
SPDT -250” QC On-On 360-2278-ND 12.06 8.74 7.78 | WR12AF 
SPDT | Solder Lug On-On 360-1513-ND 12.06 8.74 7.78 | WR12AS 
 |_SPDT__| Solder Lug On-On 360-1516-NDA 12.06 8.74 7.78 | WR12BS 
SPDT .250” QC On-Off-On 360-2279-ND 12.69 9.20 8.18 | WR13AF 
SPDT |SolderLug} On-Off-On 360-1519-ND 12.69 9.20 8.18 | WR13AS 
SPDT | Solder Lug | _On-Off-On 360-1522-NDA 12.69 9.20 8.18 | WR13BS 
SPDT .250” QC On-Mom 360-2280-ND 13.62 9.91 8.98 | WRI5AF 
SPDT .250" QC | Mom-Off-Mom | 360-2281-ND 15.42 11.22 10.17 | WRI8AF 
SPDT .250" QC | On-Off-Mom 360-2282-ND 15.42 11.22 10.17 | WRI9AF 
A lvory 


Fully Illuminated Toggle and Paddle Switches 


TL Series: Interior O-ring protects contacts from oil, dust, water, and other contaminants Specifications: maximum »¢ Electrical Life: 100,000 operations minimum ¢ Sealing Rings: Nitrile butadiene rubber * Non- 
¢ Power Level: 6A @ 125VAC » Electrical Life: 25,000 operations minimum ¢ Sealing R Nitrile Illuminated * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C « Illuminated Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 
butadiene rubber * Operating Temperature: -10°C ~ 55°C + IP65 Panel seal when used with optional Gw Series: World's smallest fully illuminated paddles for highly visible status indication. Specially designed 
AT401P O-ring switching mechanism provides crisp actuation feedback to positively indicate circuit transfer. Specifications: 
G Series: Totally sealed body construction prevents contact contamination and allows time and money ©» Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum ¢ Electrical Life: 50,000 operations minimum 
saving automated soldering and washing Specifications: * Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC »* Sealing Rings: Nitrile butadiene rubber * Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 


Fig. 1 i fanet Switch} Actuator | Illumination Digi-Key Price Each NKK 
aie Dimensions mimin Fig. | Circuit} Function Color Color Part No. 1 25 100 Part No. 
iaclided: Fully Illuminated Toggle Switches 
DPDT| On-On Red Bright Red 360-1939-ND@ 12.13 8.79 7.82 TL22DCAW015C-RO 
DPDT| On-On Amber Bright Amber 360-1940-ND@ 12.13 8.79 7.82 TL22DDAWO015D-RO 
DPDT| On-On Green Bright Green 360-1941-ND@ 12.13 8.79 7.82 TL22DFAWO015F-RO 
1 | DPDT} On-On Clear Super Bright White | 360-1713-ND 14.52 10.56 9.57 TL22DNAWO16B 
DPDT | On-On Clear Super Bright White | 360-1942-ND@ 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016B-RO 
DPDT| On-On Clear Super Bright Blue 360-1944-ND@ 14.52 10.56 9.57 TL22DNAWO016F-RO 
DPDT | On-On Clear Super Bright Green | _360-1943-ND@ 14.52 10.56 9.57 TL22DNAWO016F-RO 
— | Panel Seal O-Ring for TL Toggles 360-1719-ND® 92 48 40 AT401P. 
Ultra-Miniature Fully IIluminated Toggle Switches Process Sealed 
SPDT | On-On Clear Red 360-1760-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHC-RO 
SPDT | On-On Clear Amber 360-1688-ND 7.25 4.93 4.44 G12JHD 
SPDT |} On-On Clear Amber 360-1762-ND@ 7.25 4.93 4.44 G12JHD-RO 
2 | SPDT} On-On Clear Green 360-1691-ND 7.25 4.93 4.44 G12JHF 
SPDT | _On-On Clear Green 360-1763-ND@ 7.25 4.93 4.44 G12JHF-RO 
SPDT | On-On Clear Red/Green 360-1761-ND@ 8.16 5.78 5.27 G12JHCF-RO 
SPDT | On-Off-On Clear Red/Green 360-1771-ND@ 8.42 5.97 5.45 G13JHCF-RO 
SPDT | On-On Clear Red 360-1764-ND@ 7.25 4.93 4.44 G12JVC-RO 
SPDT | On-On Clear Amber 360-1690-ND 7.25 4.93 4.44 G12JVD 
3 | SPDT} On-On Clear Amber 360-1766-ND@ 7.25 4.93 4.44 G12JVD-RO 
SPDT | On-On Clear Green 360-1767-ND@ 7.25 4.93 4.44 G12JVF-RO 
SPDT | On-On Clear Red/Green 360-1765-ND® 8.16 5.78 5.27 G12JVCF-RO 
SPDT | On-Off-On Clear Red/Green 360-1772-ND@ 8.42 5.97 5.45 G13JVCF-RO 
SPDT | On-On Clear Red 360-1686-ND@ 6.48 4.49 3.97 G12JPC 
SPDT | On-On Clear Amber 360-1689-ND@ 6.48 4.49 3.97 G12JPD 
4 | SPDT} On-On Clear Green 360-1692-ND@ 6.48 4.49 3.97 G12JPF 
SPDT | On-On Clear Red/Green 360-1695-ND@ 7.70 5.24 4.78 G12JPCF 
SPDT | On-Off-On Clear Red/Green 360-1698-ND@ 7.98 5.43 4.95 G13JPCF 
Ultra-Miniature Non-Iluminated Toggle Switches Process Sealed — RoHS Compliant 
9 | SPOT]  On-On Gray _ 360-1757-ND 4.81 3.07 2.80 G12AH-RO 
SPDT | On-Off-On Gray - 360-1768-ND 5.03 3.21 2.93 G13AH-RO 
3 SPDT | On-Off-On Gray _ 360-1759-ND 4.81 3.07 2.80 G12AV-RO 
SPDT | On-Off-On Gray - 360-1770-ND 5.03 3.21 2.93 G13AV-RO 
4 SPDT | On-On Gray =_ 360-1758-ND 4.26 2.74 2.44 G12AP-RO 
SPDT | On-Off-On Gray - 360-1769-ND 4.48 2.80 2.56 G13AP-RO 
Ultra Thin Fully Illuminated Paddles — RoHS Compliant 
SPDT | On-On Clear Red 360-2117-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVC-RO 
5 | SPDT | On-On Clear Amber 360-2118-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVD-RO 
SPDT | On-On Clear Green 360-2119-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVF-RO 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2076 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PEM 


APEM COMPONENTS, INC. 


Professional/Industrial Toggle Switches 


Switch Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Current Terminals Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On 4A Solder Lug 679-1199-ND 15.30 13.95 12.60 11136A 
SPDT Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1200-ND 19.11 17.43 15.74 11137A 
1 On- Off-Mom 4A Solder Lug 679-1201-ND 18.16 16.56 14.96 11138A 
On-Off-On 4A Solder Lug 679-1202-ND 18.16 16.56 14.96 11139A 
DPDT On-On 4A Solder Lug 679-1203-ND 21.35 19.47 17.59 11146A 
On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1204-ND 24.21 22.08 19.94 11148A 
On-On 4A Solder Lug 679-1205-ND 40.66 37.08 33.49 12146A 
DPDT Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1206-ND 47.91 43.68 39.46 12147A 
2 On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1207-ND 47.84 43.62 39.40 12148A 
On-Off-On 4A Solder Lug 679-1208-ND 43.86 39.99 36.12 12149A 
3PDT On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1209-ND 32.44 27.03 23.97 12158A 
On-Off 15A Screw 679-1210-ND 4.79 4.38 3.95 631H 
SPST On-Off 15A -250°QC 679-1211-ND 4.52 4.13 3.73 631H/2 
On-Off 15A -250°QC 679-1212-NDt 17.58 16.03 14.48 631H/22V 
On-Off 15A -250°QC 679-1213-ND 10.06 9.18 8.29 631H/2K 
On-Mom 15A Screw 679-1214-ND 6.87 6.27 5.66 635H 
On-Mom 15A -250°QC 679-1215-ND 6.46 5.89 5.32 635H/2 
On-On 15A Screw 679-1216-ND 5.78 5.27 4.76 636H 
On-On 15A -250°QC 679-1217-ND 5.34 4.87 4.40 636H/2 
Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1218-ND 6.87 6.27 5.66 637H 
SPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1219-ND 5.68 5.18 4.68 637H/2 
On-Off-Mom 10A Screw 679-1220-ND 6.87 6.27 5.66 638H 
On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1221-ND 5.75 5.24 4.74 638H/2 
On-Off-On 10A Screw 679-1222-ND 5.85 5.34 4.82 639H 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1223-ND 5.44 4.96 4.48 639H/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1224-ND 11.32 10.33 9.33 639H/2K 
On-Off 15A Screw 679-1225-ND 8.26 7.54 6.81 641H 
DPST On-Off 15A -250°QC 679-1226-ND 7.72 7.04 6.36 641H/2 
3 On-Off 15A -250°QC 679-1227-NDt 22.51 20.53 18.54 641H/22V 
DP3T On-On-On 10A -250°QC 679-1228-ND 11.05 10.08 9.10 644H/2 
Mom-On-Mom 10A -250°QC 679-1229-ND 12.17 11.10 10.03 644H/22R 
On-Mom 10A -250°QC 679-1230-ND 11.05 10.08 9.10 645H/2 
On-On 15A Screw 679-1231-ND 10.00 9.12 8.24 646H 
On-On 15A -250°QC 679-1232-ND 9.15 8.34 7.54 646H/2 
Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1233-ND 11.97 10.92 9.86 647H 
DPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1234-ND 9.76 8.90 8.04 647H/2 
On-Off-Mom 10A Screw 679-1235-ND 11.97 10.92 9.86 648H 
On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1236-ND 11.05 10.08 9.10 648H/2 
On-Off-On 10A Screw 679-1237-ND 10.20 9.30 8.40 649H 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1238-ND 9.38 8.56 7.73 649H/2 
3PST On-Off 15A -250°QC 679-1239-ND 15.10 13.77 12.44 651H/2 
On-On 15A Screw 679-1240-ND 18.60 16.96 15.32 656H 
On-On 15A -250°QC 679-1241-ND 17.20 15.69 14.17 656H/2 
3PDT Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1242-ND 19.65 17.92 16.19 657H 
Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1243-ND 18.26 16.65 15.04 657H/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1244-ND 17.58 16.03 14.48 659H/2 
SPST On-Off 15A Screw 679-1245-ND 4.79 4.38 3.95 631NH 
On-Off 15A -250°QC 679-1246-ND 4.52 4.13 3.73 631NH/2 
On-Mom 15A -250°QC 679-1247-ND 6.46 5.89 §.32 635NH/2 
SPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1248-ND 6.46 5.89 5.32 637NH/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1249-ND 5.44 4.96 4.48 639NH/2 
4 DPST On-Off 15A -250°QC 679-1250-ND 7.72 7.04 6.36 641NH/2 
On-Mom 15A -250°QC 679-1251-ND 11.05 10.08 9.10 645NH/2 
DPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1252-ND 11.05 10.08 9.10 647NH/2 
On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1253-ND 11.05 10.08 9.10 648NH/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1254-ND 9.38 8.56 7.73 649NH/2 
3PST On-Off 15A -250°QC 679-1255-ND 13.36 12.19 11.01 651NH/2 
3PDT On-On 15A -250°QC 679-1256-ND 15.23 13.89 12.55 656NH/2 
SPDT On-On 20A Screw 679-1257-ND 32.50 29.64 26.77 3536001 NO00 
5 Mom-Off-Mom 15A Screw 679-1258-ND 33.49 30.54 27.58 3537001N000 
SPST On-Off 6A -110°QC 679-1259-ND 4.05 3.69 3.34 4631A22UU 
SPDT On-On 6A -110°QC 679-1260-ND 4.90 4.47 4.04 4636A22UU 
6 On-Off-On 6A -110°QC 679-1261-ND 5.30 4.84 4.37 4639A22UU 
DPST On-Off 6A -110°QC 679-1262-ND 5.41 4.93 4.46 4641A22UU 
DPDT On-On 6A -110°QC 679-1263-ND 7.04 6.42 5.80 4646A22UU 
On-Off-On 6A -110°QC 679-1264-ND 7.48 6.82 6.16 4649A22UU 
SPST On-Off 12A Screw 679-1265-ND 15.40 14.05 12.69 3631NF 
On-Off 12A Solder Lug 679-1266-ND 14.72 13.43 12.13 3631NF/2 
On-Mom 12A Screw 679-1267-ND 19.04 17.36 15.68 3635NF 
On-Mom 12A Solder Lug 679-1268-ND 18.36 16.74 15.12 3635NF/2 
On-On 12A Screw 679-1269-ND 17.37 15.85 14.31 3636NF 
SPDT On-On 12A Solder Lug 679-1270-ND 16.32 14.88 13.44 3636NF/2 
Mom-Off-Mom 12A Screw 679-1271-ND 19.04 17.36 15.68 3637NF 
Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1272-ND 17.99 16.40 14.82 3637NF/2 
On-Off-On 12A Screw 679-1273-ND 17.78 16.22 14.65 3639NF 
7 On-Off-On 12A Solder Lug 679-1274-ND 16.83 15.35 13.86 3639NF/2 
DPST On-Off 12A Screw 679-1275-ND 20.43 18.64 16.83 3641NF 
On-Off 12A Solder Lug 679-1276-ND 19.11 17.43 15.74 3641NF/2 
On-Mom 12A Screw 679-1277-ND 26.69 24.34 21.98 3645NF 
On-Mom 12A Solder Lug 679-1278-ND 24.72 22.54 20.36 3645NF/2 
On-On 12A Screw 679-1279-ND 23.19 21.15 19.10 3646NF 
DPDT On-On 12A Solder Lug 679-1280-ND 21.22 19.35 17.48 3646NF/2 
Mom-Off-Mom 12A Screw 679-1281-ND 26.69 24.34 21.98 3647NF 
Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1282-ND 24.72 22.54 20.36 3647NF/2 
On-Off-On 12A Screw 679-1283-ND 23.80 21.70 19.60 3649NF 
On-Off-On 12A Solder Lug 679-1284-ND 23.15 21.12 19.07 3649NF/2 
+ Locking Lever 
Sealing Boots 
Digi-Key Price Each APEM t 
Description Part No. 1 25 100| PartNo.| | PulBoot 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series. . 679-1286-ND 3.57 3.26 2.94 | U1031 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series . 679-1285-ND 3.23 2.95 2.66 | U1024 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series . 679-1295-ND 2.45 2.24 2.02 | U1600 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series. 679-1296-ND 3.23 2.95 2.66 | U1602 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1293-ND 4.76 4.34 3.92 | U1565 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series . 679-1294-ND 5.44 4.96 4.48 | U1567 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1287-ND 4.76 4.34 3.92 | U1151 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series. 679-1288-ND 5.44 4.96 4.48 | U1153 
Full-Boot, Nickel Plated Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1291-ND 2.41 2.21 1.99 | U1331 
Full-Boot, Matte Black Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1292-ND 5.03 4.59 4.15 | U1333 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series. 679-1289-ND 2.52 2.30 2.08 | U1229 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series .... 679-1290-ND 2.79 2.55 2.30 | U1231 


Fig. 1 -— 
11000 Series 


Fig. 2- 
12000 Series 


600H Series 


Fig. 4- 
600NH Series 


Fig. 5 - 
3500 Series — IP67 


Fig. 6 - 
4600 Series 


3600NF Series — 
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Half-Boot 
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NKK Pushbutton Switches 


SWITCHES 


MB2000 Series: 


oe 


Bushings 


Guide interlocked with actuator block prevents window locking and maintains correct plunger 


Contact Material Options 


We 3A @ 125 VAC 
G =0.4VA max @ 28V AC/DC max 
MB2000 Series W = 6A @125VAC 


alignment to assure contact stability. Employs an over-center actuator mechanism, which diminishes Al 1/4-40 Thd 
sparking and increases operating life in AC circuits. 0.112, 
* Contact Resistance: 10 milliohms maximum for silver: 20 milliohms maximum for gold (2.84) 
¢ Insulation Resistance: 1,000V megohms minimum @ 500V DC 
¢ Mechanical Life: 50,000 operations minimum for splashproof models 100,000 for all other 218 tok 
models (6.54) 980(7.1) 
MB2400 Series: 
Anti-jamming design protects contacts from damage due to excessive downward force on the D3 E1 
actuator. Stainless steel frame resists corrosion. 1/4-40 1/4-40 Th 
* Contact Resistance: 20 milliohms maximum for silver: 30 milliohms maximum for gold Thd Ben} 
¢ Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum @ 500V AC : oc ; 
; ; A ea (335 218 |} threaded (5.54) |-_ 
* Mechanical Life: 200,000 operations minimum (8:5) 7 Ee (5.54) .335(8.5)t 
. Operating Temperature Range: -30° ~ 85°C. -138(3.5) - MB2000 Series -3°9(8.9) 
¢ Cleaning: These devices are not process sealed. Hand clean locally. 
Switching Contact Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Termination Bushing Material Part No. 1 25 100 Part No. 
MB2000 Series — Miniature Pushbuttons With .394” Black Cap 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2165-ND 5.85 3.90 3.49 MB2011SS1W01-CA-RO 
SPDT On Mom PCB S1 Ww 360-2166-ND 5.98 3.98 3.57 MB2011SS1W03-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug D3 Ww 360-2170-ND 7.03 4.78 4.30 MB2011SD3W01-CA-RO 
SPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2171-ND 6.06 4.04 3.62 MB2065SS1W01-CA-RO 
1 SPDT On-On PCB S1 W. 360-2190-ND 6.19 4.12 3.69 MB2065SS1W03-CA-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2176-ND 738 5.02 4.52 MB2061SS1W01-CA-RO 
DPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2177-ND 783 5.33 4.86 MB2085SS1W01-CA-RO 
4PDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2178-ND 11.43 8.11 771 MB2181SS1W01-CA-RO 
4PDT On-On Solder Lug S1 Ww. 360-2179-ND 11.63 8.43 750 MB2185SS1W01-CA-RO 
2 SPDT On- Mom Bracket PCB $2 Ww 360-2169-ND 6.24 4.16 3.72 MB2011SS2W13-CA-RO 
SPDT On-Mom Right Angle PCB S2 G 360-2167-ND 6.83 4.73 4.18 MB2011SS2G30-CA-RO 
3 SPDT On-Mom Right Angle PCB S1 Ww 360-2168-ND 6.28 4.35 3.85 MB2011SS1W30-CA-RO 
SPDT On-On Right Angle PCB S1 Ww 360-2191-ND 6.48 4.49 3.97 MB2065SS1W30-CA-RO 
SPDT On-On Right Angle PCB S2 Ww. 360-2192-ND 6.48 4.49 3.97 MB2065SS2W30-CA-RO 
4 SPDT On-On Vertical PCB S2 WwW 360-2175-ND 6.75 4.68 4.14 MB2065SS2W40-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Bi Ww 360-2180-ND 790 5.38 4.90 MB2011SB1W01-DA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug B3 Ww 360-2181-ND 8.64 5.94 5.58 MB2011SB3W01-DA-RO 
5 SPDT On-On Solder Lug B1 Ww 360-2182-ND 8.10 5.51 5.03 MB2065SB1W01-DA-RO 
SPDT On-On Solder Lug B3 Ww 360-2189-ND 8.83 6.08 5.71 MB2065SB3W01-DA-RO 
MB2000 Accessories 
Waterproof Boot for Momentary 1/4 - 40NS. 360-2184-ND 3.51 PE rd 1.91 AT4041H 
Waterproof Boot for Alternate 1/4 - 40NS. 360-2185-ND 3.51 2.17 1.91 AT4042H 
Waterproof Boot M12 Thread 360-2186-ND 4.48 2.80 2.56 AT4043 
MB2400 Series — Snap - Action Miniature Pushbuttons 
SPDT On-Mom Solder Lug E1 Ww 360-2139-ND 5.38 3.59 3.21 MB2411E1W01-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Ed G 360-2140-ND 5.82 3.88 3.48 MB2411E1G01-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2141-ND 5.38 3.59 3.21 MB2411S1W01-RO 
SPDT On-Mom PCB Al Ww 360-2142-ND 5.56 3.71 3.32 MB2411A1W03-RO. 
1 SPDT On-Mom PCB E1 Ww 360-2143-ND 5.56 3.71 3.32 MB2411E1W03-RO. 
SPDT On-Mom PCB = G 360-2144-ND 5.98 3.98 3.57 MB2411E1G03-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug E1 Ww 360-2152-ND 710 4.83 4.35 MB2461E1W01-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug = G 360-2153-ND 795 5.41 4.93 MB2461E1G01-RO 
DPDT On-Mom PCB E1 G 360-2154-ND 7.94 5.63 5.14 MB2461E1G03-RO 
2 SPDT On-Mom Bracket PCB A2 Ww 360-2145-ND 5.77 3.85 3.45 MB2411A2W13-RO 
SPDT On-Mom Bracket PCB A2 G 360-2146-ND 6.21 4.14 3.71 MB2411A2G13-RO 
3 SPDT On-Mom Right Angle PCB A2 Ww 360-2147-ND 6.21 4.14 3.71 MB2411A2W30-RO 
SPDT On-Mom Right Angle PCB A2 G 360-2148-ND 6.40 4.43 3.92 MB2411A2G30-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB A2 Ww 360-2149-ND 6.42 4.28 3.83 MB2411A2W40-RO 
4 SPDT On-Mom Vertical PCB A2 G 360-2150-ND 6.60 4.57 4.04 MB2411A2G40-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB Al G 360-2151-ND 6.60 4.57 4.04 MB2411A1G40-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap Ww 360-2155-ND 725 4.93 4.44 MB2411JWO01-A-1A 
6 SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2156-ND 768 5.22 4.76 MB2411JGO1-A-1A 
DPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap Ww 360-2157-ND 8.83 6.08 Wal MB2461JW01-A-1A 
DPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2158-ND 9.62 6.54 6.22 MB2461JGO1-A-1A 
MB2400 Accessories 
Switch Cap, .201 Black 360-2159-ND 51 25 .20 AT475A 
Switch Cap, .201 White 360-2160-ND 51 25 .20 AT475B 
Switch Cap, .201 Red. . 360-2161-ND 51 25 -20 AT475C 
Switch Cap, .295 Black 360-2162-ND 65 32 .26 AT496A 
Switch Cap, .295 White 360-2163-ND 65 32 .26 AT496B 
Switch Cap, .295 Red . 360-2164-ND 65 32 26 AT496C 


Slide Switches 


AS Series: 1/3 size of Series M switches. Specifically developed for logic-level applications. Antistatic superstructure of carbon blended polyacetal prevents 
static discharge to the contacts. Specifications: 0.4VA maximum at 28V AC/DC maximum « Contact Resistance: 50 milliohms maximum « Insulation 
Resistance: 500 megohms minimum at 500V DC « Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating 
Force: 2.55N * Contact Timing: Nonshorting (break-before-make) » Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C CS Series: * High performance and high 
quality at a low price. Epoxy sealed terminals to lock out flux dust, and other contaminants. Suited for a wide variety of applications including telecommunications, 
electronic controls, audio devices and household appliances. Specifications: « Contact Resistance: 100 milliohms maximum «¢ Insulation Resistance: 1,000 
megohms minimum at 500 V DC * Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 20,000 operations minimum ¢ Contact Timing: Nonshorting 
(break-before-make) » Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C SS Series: * Compact dimensions and low profile allow high density mounting and close 
stacking of PC boards. Crisp actuation positively indicates circuit status. Specifications: * Contact Resistance: 20 milliohms maximum for power level, 40 
milliohms maximum for logic level * Insulation Resistance: 10 megohms minimum at 500V DC * Mechanical Life: 10,000 operations minimum « Electrical 
Life: 10,000 operations minimum » Contact Timing: Shorting (make-before-break) * Operating Temp Range: -15°C ~ 60°C 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Rating Part No. 1 25 100 Part No. 
Sub-Miniature Slides 
SPDT On-On 360-2121-ND 400 249-225 AST2AP 
SPDT | On-Of-On 360-2124-ND 423 263 238 AS13AP 
1 DPDT On-On 0.4V @ 28VAC/DC | 360.9197-ND 5.01 319 2.92 AS22AP 
DPDT__|_On-Of-On 360-2129-ND 529 3.43 3.14 AS23AP 
SPDT On-On 360-2122-ND 454. 2.84. 2.60 ‘AS12AH-RO 
SPDT | On-Of-On 360-2125-ND 476 298 272 AS13AH-RO 
. DPDT On-On 0.4V @ 28VACIDC |  360.0128-ND 567 378 3.38 AS22AH-RO 
DPDT__|_On-Of-On 360-2130-ND 6034.02 —-3.60 AS23AH-RO 
SPDT On-On 360-2123-ND 454. 2.84 260 ‘AS12AV-RO 
3 SPDT | _On-Of-on | 9-4¥ @ 28VACIDG | 360.5156-ND 476 298 2.72 AS13AV-RO 
Miniature Power Rated Slides 
4 SPDT On-On aie iaSvAG 360-2131-ND 256. 152 136 CSTZANWOS 
DPDT On-On s 360-2132-ND 324200 ‘177 CS22BNW03 
Ulira-Miniature Slides 
SPDT On-On 360-2133-ND Ta9 108 4 SST2SDP2 
5 SP3T | On-On-On 0.1A @ 30VDC 360-2135-ND 224 = 1.33 118 SS14MDP2 
DPDT On-On 360-2137-ND 218 125 111 SS22SDP2 
SPDT On-On 360-2134-ND 189 108 94 $S12SDH2 
6 SP3T | On-On-On 0.1A @ 30VDC 360-2136-ND 224 = 1.33 118 SS14MDH2 
DPDT On-On 360-2138-ND 218 125 11 SS22SDH2 


Dim. in Inches (mm) 


Dim. in Inches (mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Carling 
Technologies” 


General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. International approvals, 
and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F-Series has a storied 
history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and 
is appropriate for usage in low voltage DC applications as well. Hardware included. 


Operating Temperature: 0°F ~ 150°F (G-Series 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Panel Cutout 
Fig. 1~3 


Panel Cutout 
Fig. 1~ 4 


Or 


Panel Cut Out 
1.450 


Illuminated Indicator 


1 Position Panel Bracket | 3 Position Panel Bracket 


Stacking Panel Bracket 


Power Toggle Switches 


wi 
Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.) Circuit Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 | PartNo. 

SPST On-Off .250” QC 15A 432-1074-ND® 4.45 2.40 1.72 | 2FA53-73/TABS 
SPST On-Off Screw 15A 432-1075-ND 5.10 2.75 1.97 | 2FA54-73 
SPDT On-On .250" QC 15A 432-1076-ND 5.49 2.96 2.12 | 2FB53-73/TABS 
SPDT On-Off-On .250” QC 15A 432-1077-ND® 5.49 2.96 2.12 | 2FC53-73/TABS 
SPDT On-Off-On Screw 15A 432-1078-ND@ 6.44 3.47 2.48 | 2FC54-73 

1 SPDT | Mom-Off-Mom Screw 15A 432-1079-ND@ 8.94 4.82 3.44 | 6FC54-73 
DPST On-Off .250” QC 15A 432-1080-ND® 7.05 3.80 2.72 | 2GK51-73 
DPST On-Off Screw 15A 432-1081-ND 7.57 4.08 2.92 | 2GK54-73 
DPDT On-On Screw 15A 432-1082-ND@ 10.34 5.57 3.98 | 2GL54-73 
DPDT On-Off-On .250” QC 15A 432-1083-ND®@ 8.45 4.55 3.25 | 2GM51-73 
DPDT On-Off-On Screw 15A 432-1084-ND@ 10.34 5.57 3.98 | 2GM54-73 
3PST On-Off Screw 15A 432-1085-ND 15.31 8.25 5.89 | HK254-73 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1216-ND® 6.63 3.57 2.55 | 110-73 

2 | SPST On-Off Screw 6A 432-1217-ND 6.63 3.57 2.55 | 110-S-73 
SPST On-Off 6” Wire Lead 6A 432-1086-ND 6.63 3.57 2.55 | 111-16-73 

3 | DPST On-Off Screw 16A 432-1087-ND® 10.60 6.71 4.08 | DK284-73 

@ RoHS Compliant 
WE 


Rugged metal construction, self cleaning contacts and stiff actuation force have made these switches a pillar in the 
music industry and audiovisual markets. High amperage combined with a low profile makes these switches ideal for 


“foot-pedal” applications. Hardware included. 
Operating Temperature: 32°F ~ 185°F (0°C ~ 85°C) 
Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The 
Contura II is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions are superbright 12V LED for long life, .250” 
QC terminals for easy wiring to switch. 


Specifications: * Actuator Type: Contour Rocker * Rating: 20A @ 12VDC »* Contacts: Silver Cad- 
Oxide * Dielectric Strength: 1500V RMS « Life: 50-100K cycles depending on circuit * Terminals: 
-250"QC » Lighting: LED-Rated for 100K hours for half life 


Terminals to be used with connector housing are 14-18AWG 42100-1, 18-22AWG 60295-2 


Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.| Circuit | Function Terminals |Current(125VAC)| Part No. 1 25) 50 Part No. 
1 SPST On-Off .250” QC 20A 432-1205-ND@ 10.63 5.73 4.09 | PA301 
SPST On-Off Screw 20A 432-1206-ND@ 10.66 5.74 4.10 | PA304 
2 SPST On-Mom Screw 15A 432-1207-ND@® 9.78 5.27 3.77 | 170 
SPST Off-Mom Screw 15A 432-1208-ND@® 9.78 5.27 3.77 | 172 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1209-ND@ 884 4.76 3.40 | 110-P 
3 | SPST On-Off Screw 6A 432-1210-ND 917 494 353 | 110-SP 
SPDT On-On Solder Lug 3A 432-1211-ND@ 13.98 7.53 5.38 | 112-P 
SPST On-Off Solder Lug 5A 432-1212-ND@ 4.00 3.00 2.66 | 64111210 
4 SPDT On-On Solder Lug 5A 432-1213-ND@ 946 5.10 3.64 | 64111220 
DPST On-Off Solder Lug 5A 432-1214-ND 11.05 5.95 4.25 | 64112210 
DPDT On-On Solder Lug 5A 432-1215-ND@ 15.76 849 6.07 | 64112220 
@ RoHS Compliant 
WE 
Actuator | Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Circuit Function Features Color | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
SPST On-Off Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1088-ND 12.61 6.79 4.85 | V1D2GHNB-AACO0-000 
SPST Off-Mom Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND@ 13.23 7.13 5.09 | V2D2GHNB-AACOO-000 
SPDT | On-On-Off | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1090-ND® 16.67 8.98 6.42 | VGD2GHNB-AACO0-000 
SPDT On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1091-ND® 13.36 7.20 5.14 | V4D2GHNB-AACOO-000 
SPDT | On-Off-On | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1092-ND 13.36 7.20 5.14 | V6D2GHNB-AACOO-000 
SP3T | On-On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1093-ND 17.75 9.56 6.83 | VED2GHNB-AACO0-000 
SPDT |Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1094-ND 14.01 7.55 5.39 | V8D2UHNB-AACOO-000 
SPST On-Off Illuminated Incan 12V Black | 432-1095-ND@ 7.90 4.26 3.04 | V1D2B60B-A9C00-000 
SPST Off-Mom No Led or Lamp Black | 432-1096-ND@ 6.44 3.47 2.48 | V2D2S00B-AZC00-000 
SPDT | On-Off-On Illuminated Incan 12V Black | 432-1097-ND 10.53 5.67 4.05 | V6D2D66B-AACO0-000 
DPDT |Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1098-ND 16.35 8.81 6.29 | VLD2GHNB-AACO0-000 
@ RoHS Compliant 
Accessories 
Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND@ 3.93 212 1.52 | VRT 
Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-ND® = 1.11 .60 43 | VPS-01 
Connector Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 Terminals | 432-1102-ND@ 1.33 72 52 | VC1-01 
Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used, Black 432-1103-ND® 1.63 88 63 | VH2-01 
Panel Bracket, Stacking Type Center Panel, Black 432-1104-ND® 1.63 88 .63 | VMM-01 
Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND® 1.63 88 .63 | VME-01 
Panel Bracket, 1 Position Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND@ 2.02 1.09 78 | VMS-01 
Panel Bracket, 3 Position Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND@ 4.94 2.66 1.90 | VM3-01 
Panel Bracket, 6 Position Switch Panel Mount, Black 432-1108-ND 9.91 5.34 3.82 | VM6-01 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Illuminated Versions: Le. Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 125VAC Neon Lamp 
125VAC Neon Lamp Note: Panel cut out CH813-ND 1.12 x .543. 
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Illuminated Versions: .187 - Illuminated Versions: 
125VAC Neon Lamp z 125VAC Neon Lamp 


|. 0.827 | 
(21.00) 
F 0.827. 
Illuminated Versions: k Z (21.00) 
125VAC Neon Lamp 
Body Actuator Circuit |Switch| Legend | Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit |Switch) Legend | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig.) Color Color Function | Type | Marking} Part No. 1 10 50 | Part No. Fig.) Color Color Function | Type | Marking) Part No. 1 10 50 | Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches Red On/Off | SPST A CH794-ND 1.19 1.06 .88|TRG22F2FBRNN 
Black On/Off | SPST A CH755-ND 86 77 .64|/SRB22A2FBBNN 3 | Black | Red-Illuminated On/Off | SPST D CH795-ND 1.40 1.25 1.04] TRG22F2BBRLN 
Black On/On | SPDT D CH756-ND. 92 82 .68/SRB23A2BBBNN Green-llluminated | On/Off | SPST D CH796-ND 1.40 1.25 1.04| TRG22F2BBGLN 
Black On/Off/On| SPDT B CH757-ND 1.08 .96 .80/SRB24A2HBBNN WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches 
1 | Black Black On/Off | SPST D CH758-ND 84.75 62 |SRB22A2BBBNN Black On/Off | DPST A CH784-ND 1.51 1.35 1.12|WRG32F2FBBNN 
Black On/Off_| SPST C CH759-ND 84.75 62 |SRB22A2GBBNN Black On/Off | DPST A CH785-ND 1.51 1.35 1.12)WRG32F5FBBNN 
Black On/Off | SPST E CH760-ND 84.75 ~~ .62 |SRB22A2DBBNN Black On/Off/On | DPDT B CH786-ND 1.84 1.64 1.36) WRG34F2HBBNN 
Red On/Off | SPST A CH761-ND 86 .77  .64)SRB22A2FBRNN 4 | Black Red-Illuminated On/Off | DPST D CH787-ND 1.89 1.68 1.40)WRG32F2BBRLN 
White On/Off | SPST D CH762-ND 86.77 .64|SRB22A2BBWNN Red-Illuminated On/Off_ | DPST A CH788-ND 1.89 1.68 1.40 |WRG32F2FBRLN 
LR Series — 10 Amp Multi-pole Rocker Switches Red-illuminated | On/Off [DPST|~ D | CH789-ND 7.89 1.68 1.40/WRG32F5BBRLN 
Black On/of | SPST D CH763-ND 7.00 .89  .74|LRA22H2BBBNN Greah-tluminated On/Off | DPST D CH790-ND 1.89 1.68 1.40|WRG32F2BBGLN 
Black Black onort | SPST A CH764-ND 100 89 74 /LRA22HFBBNN reen-liluminated | On/Off | DPST A CH791-ND 1.89 1.68 1.40|WRG32F2FBGLN 
Black On/oft | SPST E CH765-ND 4.00 .89 .74/LRA22H2DBBNN NEW! YR Series — 20 Amp Double-Pole Power Rocker Switches NEW! 
Gre Grey On/Off [SPST | A | CH768-ND 1.08.96 80 [LRA22H2FYYNN A aay Black ont Drs A Gres NB ooe 1s te OA EN 
| acl acl n/ | 00 1.78 1. 
ance ube fee : CHEN a - - ey Black Red On/Off | DPST D CH907-ND 2.54 2.26 1.88|YRM32F2BBRLN 
1 Red-Illuminated On/Off | DPST D CH773-ND 1.35 1.20 1.00 |LRA32H2BBRLN FR Series — 12 Amp Double-Pole Rocker Switches 
Red-Illuminated On/Off | SPST A CH774-ND 1.24 1.11 .92}LRA22H2FBRLN Black On/Off | DPST D CH856-ND 1.65 1.47 1.22)FRH32A2BBBNN 
Black |_ Red-Illuminated On/Off__| DPST A CH775-ND 1.35 1.20 1.00 |LRA32H2FBRLN 5 | Black Black On/On | DPDT D CH857-ND 1.65 1.47 1.22|FRH33A2BBBNN 
Green-llluminated | On/Off | SPST D CH776-ND 1.24 1.11 = .92|LRA22H2BBGLN Black On/Off_| DPST E CH859-ND 1.65 1.47 1.22] FRH32A2DBBNN 
Green-llluminated | On/Off | DPST A CH779-ND 1.35 1.20 1.00 }LRA32H2FBGLN GR Series — 15 Amp Compact Rocker Switches 
Amber-llluminated | On/Off | SPST D CH780-ND 1.19 1.06 .88|LRA22H2BBALN Black On/Off | SPST D CH860-ND 86 77  +.64|GRF22N2BBBNN 
Amber-llluminated | On/Off | DPST D CH781-ND 1.35 1.20 1.00 | LRA32H2BBALN Black On/Off | SPST A CH861-ND 86 77  .64|GRF22N2FBBNN 
CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches 6: | Black Black On/on |SPoT} D | CH862-ND ‘95 84-70 /GRF23N2BBBNN 
Black Ono |SPST] D | CH798-ND 1.05 94.78 CRE22F2BBBNE Red-liluminated | On/Off |SsPst| D | CH863-ND 119 1.06.88 |GRF22N2BBRLN 
Black On/Off | SPST A CH799-ND 1.05 .94 .78 )CRE22F2FBBNE PR Series — 6 Amp Power Rocker Switches 
Black/Red Shade | On/Off | SPST F CH800-ND 1.08 .96 .80 |CRE22F4BBBNE 7 | Black Black On/Off | SPST D CH864-ND 1.16 1.04 .86)PRK22J5BBBNN 
Black | Black/Red Shade | On/Off | SPST | E/F CH801-ND 1.08 .96 .80 )CRE22F4DBBNE Black On/Off | SPST E CH865-ND 1.16 1.04 .86|}PRK22J5DBBNN 
Black/Red Shade | On/Off | SPST | A/F CH840-ND 1.08.96 —_.80 |CRE22F4FBBNE RR Series — 10 Amp Round Rocker Switches 
Black On/Off ) SPST) E CH802-ND 1.05 94.78 |CRE22F2PBBNE Black Black On/Off [SPST] D CH866-ND 141.99 82) RRA22H3BBBNN 
Red On/Off_| SPST | A CH803-ND 1.08.96 __.80 | CRE22F2FBRNE Black Red On/Off | SPST] A CH869-ND 1.11 99 .82|RRA22H3FBRNN 
White | White/Red Shade | On/Off | SPST ii CH804-ND. 1.11.99 .82 |CRE22F4BWWNE Black Black On/Off | DPST A CH867-ND 1.65 1.47 1.22|RRA32H3FBBNN 
9 Grey | Grey/Red Shade On/Off_| SPST F CH805-ND. 1.11.99 82 |CRE22F4BYYNE Black | Red-llluminated On/Off | SPST D CH870-ND 1.49 1.32 1.10) RRA22H3BBRLN 
Black On/On | SPDT D CH806-ND 1.13 1.01.84 |CRE23F2BBBNE 8 | Black | Red-Illuminated On/Off | SPST D CH873-ND¥ 1.49 1.32 1.10 | RRA22H3BBRHN 
Black On/Off/On| SPDT B CH807-ND 1.16 1.04 .86 )CRE24F2HBBNE Black | Red-Illuminated On/Off | DPST D CH871-ND 1.97 1.76 1.46)RRA32H3BBRLN 
Red On/Off/On| SPDT D CH808-ND 1.16 1.04  .86 )CRE24F2BBRNE Black | Amber-Illuminated | On/Off | SPST D CH872-ND 1.49 1.32 1.10] RRA22H3BBALN 
Black Red-Illuminated On/Off | SPST D CH809-ND 1.32 1.18  .98 |CRE22F2BBRLE White White On/Off | SPST D CH868-ND 1.11 99  .82) RRA22H3BWWNN 
Amber-llluminated | _On/Off_| SPST D CH810-ND 1.32 1.18 .98 |CRE22F2BBALE White Red On/Off | SPST D CH874-ND 1.11.99 82] RRA22H3BWRNN 
Green-Illuminated | On/Off_| SPST D CH811-ND 1.32 1.18.98 |CRE22F2BBGLE SR Series — 20 Amp Miniature Round Rocker Switches 
Black/Red Shade 5 Black On/Off [SPST] D | CH875-ND 1.24 111  .92])SRJ22A3BBBNN 
Washable On/ori | SPST) FRR tebhels Le [peer eee o | ai Black On/on | SPDT} D | CH876-ND 1.46 1.30 1.08/SRJ23A3BBBNN 
TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches ack Black On/Off/On | SPDT D CH877-ND 1.57 1.40 1.16|SRJ24A3BBBNN 
Black On/Off | SPST A CH792-ND 7.16 1.04 .86 |TRG22F2FBBNN Black On/Off/On | SPDT B CH878-ND 1.57 1.40 1.16} SRJ24A3HBBNN 
3 | Black Black ono |spst| E | CH793-ND 1.16 1.04 86 |TRG22F2DBBNN | $19 vnc incandescent 


NKK* Internationally Approved Rocker Switches 


SWITCHES High Inrush TV Rated 

Fig. 1 Panel Fig. 2 Panel Inscription 
JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM 29.6) (27.0) Cutouts Cutouts : for 
and JWMW: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV ¢ ze) 063 (15.4) t (20.5)__ ? Horizontal 
approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. | sealed is (18.01) [".606 “| AX. 807 Up Mounting 


Electrical Capacity: JWM and JWMW: 10A @ 125/250VAC; 
JWMW: 10A @ 30VDC; JWL: 16A @ 125/250VAC. Dielectric 
Strength: 2,000VAC minimum between contacts; 4,000VAC 
minimum between contacts and case. Electrical Life: 25,000 oper- 
ations minimum Operating Temperature: -25°C ~ 70°C. Angle of 
Throw: 26° Terminals: JWM and JWMW: Solder lugs, JWL: .187” 
QC All switches are black body with black actuator. IP67 Panel Seal 
Option available. 


Inscription 
for 
Vertical 
Mounting 


Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 

Fig. | Circuit Function | Marking | Part No. il 25 100 | Part No. Fig. Circuit Function | Marking | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPST On-Off A 360-1483-ND 6.38 4.42 3.91 | JWM11RAIA 1 DPST On-Off B 360-1718-NDt 9.07 6.24 5.86 | JWMW21RA2A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 6.38 4.42 3.91 | JWM11RA2ZA SPST On-Off A 360-1491-ND 7.99 5.67 5.17 | JWL11RA1A 
SPST On-Off A 360-1715-NDt 7.50 5.10 4.65 | JWMW11RA1A SPST On-Off B 360-1492-ND 7.99 5.67 _5.17 | JWL11RA2A 

1 SPST On-Off B 360-1716-NDt 7.50 5.10 4.65 | SWMW11RA2A| | 2 DPST On-Off A 360-1495-ND 10.42 7.39 7.03 | JWL21RA1A 
DPST On-Off A 360-1487-ND 7.99 5.67 5.17 | JWM21RATA DPST On-Off B 360-1496-ND 10.42 7.39 _7.03 | JWL21RA2A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 7.99 5.67 5.17 | JWM21RA2A —_| Switch Boot Waterproof JWL Series] 360-1011-ND 3.39 210 1.85 | AT4126, 
DPST On-Off A 360-1717-NDt 9.07 6.24 5.86 | JWMW21RATA] + panel Sealed 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2080 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NKK’ Neon Lamp Ratings 
. . Red Amber Green 
CW Series Rocker Switches Voltage Internal 125V 125V 125V 
SWITC HES Resistance 33KQ. 33KQ 33KQ 
Current 1.4mA 1.4mA 0.6mA 
Switch Actuator Current | Digi-Key Price Each NKK neD Ratings Ambar Gieea 
Fig. | Circuit | Function Color Terminals Rating Part No. i 25 100 Part No. Forward Voltage D1V 20V 1.95V 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1720-ND 2.34 1.41 1.23 | CWSA11AANS Forward Current 20mA 20mA 20mA 
SPDT | On-On =_ Solder 6A 360-1727-ND 279 1.71 1.49 | CWT12AAS1 Peak Current 30mA 30mA 30mA 
DPST | On-Off Red 125VAC 187 QC 9A 360-1728-ND 4.26 2.74 2.44 | CWSB21CACF 
DPST | On-Off | Amber 125VAC | .187QC 9A 360-1729-ND 4.06 252 2.29 | CWSB21DADF CWS Series CWT Series 
DPST | On-Off | Green 125VAC 187 QC 9A 360-1730-ND 4.26 2.74 2.44 | CWSB21FAFF BT 
1 | DPST | On-Off Red LED 110 QC 9A 360-1731-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21uCACS en) 
DPST | On-Off Amber LED 110 QC 9A 360-1732-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21JDADS 
DPST | On-Off Green LED 110 QC 9A 360-1733-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21JFAFS 
SPST | On-Off Red LED 110 QC 9A 360-1734-ND 4.92 3.14 287 | CWSC11JCACS 
SPST | On-Off Amber LED 110 QC 9A 360-1735-ND 4.92 3.44 287 | CWSC11JDADS ba 
SPST | On-Off Green LED 110 QC 9A 360-1736-ND 4.92 3.14 2.87 | CWSC11UFAFS LC 8, A ee 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1721-ND 250 1.51 1.31 | CWSA11AAN1S 
2 | SPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1723-ND 259 1.54 1.38 | CWSB11AA1F 
DPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1725-ND 3.39 2.10 1.85 | CWSB21AA1F 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1722-ND 250 1.51 1.31 | CWSA11AAN2S 
3 | SPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1724-ND 259 1.54 1.38 | CWSB11AA2F 
DPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1726-ND 3.39 210 1.85 | CWSB21AA2F 


M Series Miniature Rocker Switches 


FEATURES: ¢ High insulating barriers increase isolation of circuits in multi-pole devices and provide added 3A @ 30VDC for all others * Logic Level (Gold): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum * Contact 
protection to contact points * Epoxy sealed terminals prevent entry of solder flux and other contaminants Resistance: 10mQ maximum (silver); 20mQ maximum (gold) * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 
¢ Bias guard prevents misalignment of contacts; Interlocking of actuator block with rocker and internal guide 500VDC » Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts for 1 minute * Mechanical Life: 50,000 
does not allow transmission of diagonal force on rocker to reach contact mechanism SPECIFICATIONS: operations minimum » Electrical Life: 25,000 operations minimum for silver; 50,000 operations minimum for 
Electrical Capacity: * Power Level (Silver): 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @ 30VDC for On-On circuits, gold * Frame Material: Stainless steel, black actuator * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Red: 20mA @ 2.8V 
Green: 30mA @ 2.1V 


Actuator Switching Contact Price Each NKK 
Fig. Circuit Description Function Termination Material 1 25 100 Part No. 
SPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2247-ND 5.33 3.55 3.18 M2012TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2255-ND 5.95 3.97 3.55 M2013TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Mom Solder Lug Silver 360-2257-ND 6.47 4.31 3.86 M2015TJWO01-FA-1A 
A SPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2259-ND 6.33 4.38 3.88 M2018TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2264-ND 6.33 4.38 3.88 M2019TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2265-ND 6.88 4.76 4.21 M2022TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2271-ND 7.73 5.26 4.79 M2023TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2273-ND 8.57 6.07 5.54 M2028TJW01-FA-1A 
2 DPDT Snap-In Rocker, Red LED On-On Solder Lug Silver 360-2217-ND 7.99 5.67 5.17 M2022TJW01-FA-2A-C-RO 
DPDT Snap-In Rocker, Green LED On-On Solder Lug Silver 360-2266-ND 8.52 6.04 5.51 M2022TJW01-FA-2A-F 
SPDT Snap-In Paddle On-on Solder Lug Silver 360-2248-ND 5.33 3.55 3.18 M2012TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2215-ND 6.47 4.31 3.86 M2015TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2260-ND 6.33 4.38 3.88 M2018TJW01-GA-1A 
3 DPDT Snap-In Paddle On-On Solder Lug Silver 360-2218-ND 6.88 4.76 4.21 M2022TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Off-On Solder Lug Silver 360-2220-ND 7.73 5.26 4.79 M2023TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-On-On Solder Lug Silver 360-2272-ND 8.76 6.03 5.66 M2024TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2221-ND 8.28 5.87 5.35 M2025TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2274-ND 8.57 6.07 5.54 M2028TJW01-GA-1A 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2249-ND 4.84 3.08 2.82 M2012TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On Solder Lug Silver 360-2256-ND 5.20 3.46 3.10 M2013TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2261-ND 5.82 3.88 3.48 M2018TNW01-DA 
4 SPDT Paddle .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2262-ND 5.82 3.88 3.48 M2018TNW01-EA 
SPDT Paddle .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2216-ND 6.08 4.05 3.63 M2018TYW01-HA 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2267-ND 6.40 4.26 3.82 M2022TNW01-DA 
DPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2275-ND 8.11 5.75, 5.24 M2028TYW01-JA 
4PDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2276-ND 11.66 8.45 7.52 M2042TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2250-ND 5.38 3.59 3.21 M2012TXG13-DA-RO 
SPDT Paddle .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2213-ND 5.38 3.59 3.21 M2012TXG13-EA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Silver 360-2252-ND 5.09 3.24 2.96 M2012TXW13-DA-RO 
5 SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On PC Bracket Gold 360-2214-ND 6.01 4.00 3.59 M2013TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-Mom PC Bracket Gold 360-2258-ND 6.28 4.35 3.85 M2015TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom PC Bracket Silver 360-2263-ND 6.25 4.33 3.83 M2018TZW13-JA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2219-ND 7.85 5.34 4.87 M2022TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Gold 360-2251-ND 5.67 3.78 3.38 M2012TXG30-DA-RO 
6 SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2253-ND 5.29 3.43 3.14 M2012TXW30-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2269-ND 7.28 4.95 4.46 M2022TXW30-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2254-ND 5.75 3.83 3.43 M2012TXW41-DA-RO 
7 DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Gold 360-2268-ND 9.10 6.26 5.88 M2022TXG41-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2270-ND 8.06 5.72 5.21 M2022TXW41-DA-RO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2081 


Contact Materials: 


B: Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 

Q: Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 5A @ 120VAC or 28VDC; 2A 
@ 250VAC C Series: 15A @ 125VAC or 10A @ 250VAC DM Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC DM2X/DM14/DM24 Series: 
3A @ 125VAC or 2A @ 250VAC DF Series: 16A @ 125VAC or 250VAC D10X/D20X Series: 4A @ 125VAC or 2A @ 250VAC D50X/ 
D60X Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC E1XX/E2XX Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 7000 Series: 5A @ 
Termination Options 120VAC or 28VDC 9201 Series: 6A @ 120VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 9221 Series: 10A @ 125VAC or 28VDC, 5A@ 250VAC 


Rocker Switches 
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DP Models PC Mount CA Series 
Options (see diag.) 
Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each C&K Components 
Fig. Circuit Description Function nation Material Part No. 1 25 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2002-ND 7.88 6.31 5.00 U11J51ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2010-ND 9.10 7.28 5.77 7101J16ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2015-ND 7.88 6.31 5.00 7101J51ZQE22 
SPDT Rocker/Frame On-Off-On Z Q CKN2017-ND 8.44 6.76 5.35 7103J51ZQE22 
Rocker/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2022-ND 8.57 6.86 5.43 7105J51ZQE22 
1 Rocker/Frame On-Off-Mom Z Q CKN2024-ND 8.57 6.86 5.43 7107J51ZQE22 
Rocker/Frame On-Mom Z Q CKN2027-ND 8.57 6.86 5.43 7108J51ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2029-ND 11.66 9.34 7.39 7201J16ZQE22 
DPDT Rocker/Frame On-On 74 Q CKN2033-ND 10.45 8.36 6.62 7201J51ZQE22 
Rocker/Frame On-Off-On Zz Q CKN2037-ND 11.42 9.14 7.23 7203J51ZQE22 
Rocker/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2040-ND 11.42 9.14 7.23 7205J51ZQE22 
Black On-On Z Q CKN2007-ND 6.88 5.51 4.36 7101J1ZQE2 
SPDT Black On-Off-On Zz Q CKN2008-ND 7.44 5.96 4.72 7103J1ZQE2 
Black Mom-Off-Mom Z Q CKN2018-ND 7.57 6.06 4.80 7105J1ZQE2 
Lever Mom-Off-Mom Zz Q CKN2021-ND 9.79 7.83 6.20 7105J4ZQE2 
2 Black On-On z Q CKN2000-ND 9.45 7.56 5.99 7201J1ZQE2 
DPDT Black On-Off-On Zz Q CKN2036-ND 11.42 9.14 7.23 7203J3ZQE2 
Black Mom-Off-Mom Z Q CKN2039-ND 11.42 9.14 7.23 7205J3ZQE2 
4PDT Black On-On 74 Q CKN2001-ND 15.07 13.02 10.96 7401J1ZQE2 
Black On-Off-On V3 B CKN2003-ND 8.82 7.06 5.59 7103J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2012-ND 8.26 6.61 5.23 7101J1V3BE2 
Black On-On V3 Q CKN2013-ND 8.26 6.61 5.23 7101J1V3QE2 
Black Mom-Off-Mom V3 Q CKN2020-ND 9.94 7.96 6.30 7105J3V3QE2 
3 SERT Black On-Mom V3 B CKN2026-ND 8.94 7.16 5.67 7108J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2072-ND 8.85 7.08 5.61 E101J1V3BE2 
Black Mom-Off-Mom V3 B CKN2073-ND 10.00 8.01 6.34 E105J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2078-ND 7.61 6.01 4.76 T101J1V3BE2 
DPDT Black On-On V3 B CKN2032-ND 11.35 9.08 7.19 7201J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2076-ND 12.44 9.96 7.88 E201J1V3BE2 
Black On-On A B CKN2004-ND 7.63 6.11 4.84 7101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2005-ND 7.63 6.11 4.84 7101J1AQE2 
SPDT Black On-On A B CKN2069-ND 7.73 6.18 4.90 E101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2070-ND 7.63 6.11 4.84 E101J1AQE2 
4 Black On-On A B CKN2077-ND 8.16 6.53 5.17 ETO1J6ABE2 
Black On-On A Q CKN2006-ND 10.82 8.66 6.86 7201J1AQE2 
DPDT Black On-On A B CKN2074-ND 11.47 9.18 7.27 E201J1ABE2 
Black On-On A B CKN2079-ND 11.31 9.06 7A7 T201J1ABE2 
SPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2009-ND 9.10 7.28 5.77 7101J11ZQE22 
5 3PDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2044-ND 12.77 11.03 9.29 7301J11ZQE22 
4PDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2045-ND 16.70 14.42 12.15 7401J11ZQE22 
SPDT Black On-On AV2 Q CKN2011-ND 7.97 6.38 5.06 7101J1AV2QE2 
Black On-On AV2 B CKN2071-ND 8.07 6.46 5.11 E101J1AV2BE2 
6 Black On-On AV2 B CKN2030-ND 11.66 9.33 7.39 7201J1AV2BE2 
DPDT Black On-On AV2 Q CKN2031-ND 11.48 9.19 7.27 7201J1AV2QE2 
Black On-On AV2 Q CKN2075-ND 11.95 9.56 7.57 E201J1AV2QE2 
7 SPDT Lever On-On V3 B CKN2014-ND 9.26 7.41 5.87 7101J2V3BE2 
t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) —_* Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) —$ White Marking (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2082 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ck Rocker Switches (cont) 


Options (see diag.) 
Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each C&K Components 
Fig. Circuit Description Function nation Material Part No. 1 25 100 Part No. 
Lever/Frame On-On Z Q CKN2016-ND 7.88 6.31 5.00 7101J61ZQE22 
Lever/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2023-ND 8.57 6.86 5.43 7105J61ZQE22 
Spor Lever/Frame On-Off-Mom Z Q CKN2025-ND 8.57 6.86 5.43 7107J61ZQE22 
8 Lever/Frame On-Mom Z Q CKN2028-ND 8.57 6.86 5.43 7108J61ZQE22 
Lever/Frame On-On Z Q CKN2035-ND 10.45 8.36 6.62 7201J61ZQE22 
Lever/Frame On-Off-On Z Q CKN2038-ND 11.42 9.14 7.23 7203J61ZQE22 
BEDI: Lever/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2041-ND 11.42 9.14 7.23 7205J61ZQE22 
Lever/Frame On-On-On Z Q CKN2043-ND 12.13 9.71 7.69 7211J61ZQE22 
= SPDT Lever Mom-Off-Mom Z Q CKN2019-ND 8.57 6.86 5.43 7105J2ZQE2 
9 DPDT Rocker/LED On-On Z Q CKN2034-ND 10.45 8.36 6.62 7201J52ZQE22 
Power Rocker Switches 
2 DPDT Black On-On Z4 Q CKN2047-ND 33.58 26.87 21.27 9221J1Z4QD2 
6 DPDT Black On-On AV2 Q CKN2046-ND 26.96 21.57 17.08 9201J1AV2QE2 
O- On-Off 05 Q CKN2049-ND¥$ 4.70 3.76 2.98 C122J12S205PQF 
SPS O- Illum./Green On-Off 05 Q CKN2052-ND 3.47 2.78 2.21 CA04J167207PQ 
Black On-On 05 Q CKC2008-ND 4.88 2.82 2.37 C121J12S205QF 
Red On-On 05 Q CKC2025-ND 4.79 3.84 3.04 C121J13S205QF 
10 SPDT Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.37 1.37 1.16 CA01J12207Q 
Illum./Red On-Off 05 Q CKC1242-ND 3.33 1.92 1.62 CA04J137207Q 
Illum./Y ellow On-Off 05 Q CKC1244-ND 3.35 1.93 1.63 CA04J157207Q 
Black On-On 05 Q CKN2048-ND 3.19 2.55 2.02 C121J12S205QA 
DPST o- On-Off 05 Q CKN2051-ND#t 5.86 4.69 3.71 C222J12S205PQF 
DPDT Black On-On 05 Q CKC2026-NDt 5.57 4.46 3.53 C221J12S205QF 
O- On-Off 05 Q CKN2055-ND¥$ 4.59 3.68 2.91 D102J12S205PQF 
o- On-Off 05 Q CKN1819-ND$ 2.45 1.96 1.56 D102J12S215PQA 
SPST On-Off On-Off 05 Q CKN1820-ND¥$ 2.45 1.96 1.56 D102J12S217DQA 
Ol On-Off A Q CKN2058-ND# 4.74 3.80 3.01 D502J12S2AHQF 
Ol On-Off 05 Q CKN1821-ND$ 2.74 2.19 1.74 D502J12S215HQA 
o- On-Off 05 Q CKC2011-ND¥ 3.67 2.94 2.33 D502J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2053-ND 3.43 2.75 2.17 D101J12S205QA 
1 Ol On-On 05 Q CKN2054-ND¥ 3.83 3.06 2.43 D101J12S215HQF 
SPDT Black Mom-Off-Mom 05 Q CKC2022-ND 7.07 5.66 4.48 D105J12S205QA 
o- On-On 05 Q CKN2056-ND$ 3.98 3.19 2.52 D501J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2057-ND 2.51 2.01 1.59 D501J12S215QA 
Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.19 3.36 2.66 D503J12S205QA 
Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 4.53 3.63 2.87 D508J12S205QA 
O- On-Off 05 Q CKN2060-ND*$ 6.37 5.10 4.04 D602J12S205PQF 
DPST o- On-Off 05 Q CKC2019-ND# 5.72 4.58 3.63 DM62J12S205PQ 
Black On-Off 05 Q CKN2067-ND 5.26 4.21 3.33 DM62J12S205Q 
oO- On-On 05 Q CKN2059-ND*$ 5.60 4.49 3.55 D601J12S215PQF 
12 DPDT oO- On-On 05 Q CKC2018-ND$ 6.24 5.00 3.96 DM61J12S205PQ 
Black On-On 05 Q CKC2009-ND 4.24 3.67 3.09 DM61J12S205Q 
SPST Illum./Red On-Off 05 Q CKN2064-ND 5.26 4.21 3.33 DM14J72S205Q3 
Illum./Red On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.62 4.50 3.56 DM54J72S205Q3 
13 Illum./Amber On-Off 05 Q CKN2065-ND 6.41 5.13 4.07 DM24J72S20504 
DPsT Ilum./Green On-Off 05 Q CKN2066-ND 6.41 5.13 4.06 DM24J72S20506 
Illum./Green On-Off 05 Q CKN2068-ND 6.77 5.42 4.29 DM64J72S20506 
Illum./Red On-Off 05 Q CKC2020-ND 6.34 5.08 4.02 DM64J72S205Q3 
= DPST O- On-Off 05 Q CKC2016-ND$ 6.98 5.59 4.43 DF62J12S215PQF 
14 SPDT O- On-On A Q CKC2010-ND¥ 5.05 4.04 3.20 D501J12S2APQF 
Ol On-On A Q CKC2023-ND¥$ 5.05 4.04 3.20 D501J12S2AHQF 
15 DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.98 3.19 2.52 D201J52S2150A 
16 DPDT Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 6.67 5.34 4.23 D608J12S205QA 
o- Off-On 05 Q CKC2014-ND*$ 5.30 4.24 3.36 D602J12S215PQF 
fy: DPST Ol On-Off 05 Q CKN2061-ND¥ 6.98 5.59 4.43 DF62J12S215HQF 
18 DPsT Ol On-Off = Q CKN2062-ND¥$ 6.34 5.08 4.02 DF62J12S2AHQA 
o- On-Off i Q CKN2063-ND¥$ 7.46 5.98 4.73 DF62J12S2APQF 
t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) _—* Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) — $ White Marking 
Rocker Switches RoHS 


Specifications: * Contact Rating: 16 Amps at 125 VAC, 10 Amps at 250 VAC (CR Series: 10 Amps at 


125VAC, 6 Amps at 250VAC) * Electrical Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: 65°C CL Series en Actuator Style 
Materials: * Housing and Actuator: 6/6 nylon matte finish * Terminals: Silver plated, copper alloy ieee ies ora, “AL oc 
Terminal: z 4 
< 886 
Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each C&K Components -2500C 7 ‘Sy (22 5) ms 
Circuit] Function Color Color | Style | Part No. 1 25 © 100 | Part No. Applications: “a 0.551 
* Small Appliances (14.0) 
CL Series 16 Amp Power Rocker Switches * Floor Care Products te 
Power Outlet Strips ke ee >| 
SPST | On/Off | Green Illum. 125V | Black B | 401-1326-ND 2.04 1.64 1.30 | CG102J3GS2050F7 8) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2083 


Honeywell 


Sensing and Control 
FEATURES: 


MR93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles » Expected mechanical life 100,000 cycles 
* UL recognized and CSA certified * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F) * Quick 


Rocker Switches 


Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


MRS93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
* Expected mechanical life 100,000 cycles * UL recognized and CSA certified * Operating 
Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F) * Quick Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


* Quick Connect 0.250 in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


FRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
«Expected mechanical life 250,000 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 


SRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
Expected mechanical life 150,000 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
* Quick Connect 0.250 in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


Actuator Dimensions — Inches (mm) Contact Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Circuit Description WxLxH Ratings Part No. 1 10 100 | Part No. 
MR93 Series — Miniature Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC 480-2107-ND 3.48 2.33 1.90 | MR93-12BBN 
DPST Black; Non-llluminated -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC 480-2108-ND 4A7 2.88 2.35 | MR93-22BBN 
SPST Red Illuminated; 12V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2109-ND 5.38 3.89 3.19 | MR93-122B3 
SPST Green Illuminated; 12V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2110-ND 5.38 3.89 3.19 | MR93-124B3 
1 | DPST Red Illuminated; 12V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2111-ND 5.97 4.37 3.56 | MR93-222B3 
DPST Green Illuminated; 12V LED -590 X 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2112-ND 5.97 4.37 3.56 | MR93-224B3 
SPST Red Illuminated; 125V NEON -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 125VAC | 480-2113-ND 4.01 277 2.26 | MR93-122BJ 
SPST Amber Illuminated; 250V NEON -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC 480-2114-ND 4.01 277 2.26 | MR93-121BK 
DPST Amber Illuminated; 24V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 24V 480-2115-ND 5.97 4.37 3.56 | MR93-221B4 
MRS93 Series — Subminiature Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A, 125VAC | 480-2116-ND 2.69 eae 1.43 | MRS93-12BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC | 480-2117-ND 3.09 2.10 1.65 | MRS93-16BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC | 480-2118-ND 3.09 2.10 1.65 | MRS93-14BB 
9 | SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A, 125VAC | 480-2119-ND 3.09 2.10 1.65 | MRS93-13BB 
SPDT Black; Non-llluminated 590 x 825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC__| 480-2120-ND 3.52 2.35 1.92_| MRS93-18BB 
SPDT Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2121-ND 4.04 2.79 2.28 | MRS93-11BB 
SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2122-ND 4.04 2.79 2.28 | MRS93-15BB 
SPDT Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2123-ND 4.04 2.79 2.28 | MRS93-17BB 
FRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2124-ND 7.97 5.98 4.98 | FRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2125-ND 10.24 7.80 6.68 | FRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2126-ND 8.70 6.53 5.44 | FRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2127-ND 11.39 8.67 7.43 | FRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2128-ND 8.89 6.68 5.56 | FRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2129-ND 11.39 8.67 7.43 | FRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2130-ND 8.89 6.68 5.56 | FRN91-13BB 
3 | OPOT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2131-ND 11.39 8.67 7.43 | FRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2132-ND 8.89 6.68 5.56 | FRN91-18BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 204A, 12V 480-2133-ND 11.76 9.05 7.58 _| FRN91-28BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2134-ND 8.89 6.68 5.56 | FRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2135-ND 11.45 8.81 7.38 | FRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2136-ND 8.89 6.68 5.56 | FRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2137-ND 11.76 9.05 7.58 | FRN91-25BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2138-ND 8.89 6.68 5.56 | FRN91-17BB 
DPDT Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2139-ND 11.76 9.05 7.58 _| FRN91-27BB 
FRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
DPST | Green/Amber Illuminated; 12VLED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2140-ND 16.98 13.12 11.00 | FRL91-22CGA3-BB79 
4 DPDT | Green/Amber Illuminated; 12VLED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2141-ND 16.98 13.12 11.00 | FRL91-23CGA3-BB79 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2142-ND 16.98 13.12 11.00 | FRL91-21CGG3-BB77 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2143-ND 16.98 13.12 11.00 | FRL91-27CGG3-BB77 
SRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2144-ND 9.23 6.92 5.77 | SRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2145-ND 9.99 7.60 6.52 | SRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated -83 xX 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2146-ND 9.23 6.92 5.77 | SRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated 83 Xx 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2147-ND 9.99 7.60 6.52 | SRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC_| 480-2148-ND 9.23 6.92 5.77_| SRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-Illuminated -83 Xx 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) T0A, 250VAC | 480-2149-ND 9.99 7.60 6.52 | SRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2150-ND 9.23 6.92 5.77 | SRN91-13BB 
5 DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2151-ND 9.99 7.60 6.52 | SRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2152-ND 9.96 7.27 6.23 | SRN91-18BB 
DPDT Black; Non-Illuminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2153-ND 12.45 9.57 8.03_| SRN91-28BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 83 X 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) T0A, 250VAC | 480-2154-ND 9.23 6.92 5.77 | SRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2155-ND 12.45 9.57 8.03 | SRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2156-ND 9.23 6.92 5.77 | SRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2157-ND 12.45 9.57 8.03 | SRN91-25BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2158-ND 9.23 6.92 5.77 | SRN91-17BB 
DPDT Black; Non-Illuminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2159-ND 12.45 9.57 8.03 _| SRN91-27BB 
SRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
6 | DPST Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC_| 480-2160-ND 13.69 10.53 8.83_| SRL91-22ARN3-BBON 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2161-ND 17.65 13.64 11.43 _ | SRL91-23URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2162-ND 17.65 13.64 11.43 | SRL91-21URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2163-ND 17.65 13.64 11.43 | SRL91-27URR3-BB99 
7 |_DPST | Green/Amber Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2164-ND 17.65 13.64 11.43 _| SRL91-22UGA3-BB99 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) T0A, 250VAC | 480-2165-ND 17.65 13.64 “11.43 _ | SRL91-23UGG3-BB99 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2166-ND 17.65 13.64 11.43 | SRL91-21UGG3-BB99 
DPST Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC_| 480-2167-ND 17.65 13.64 11.43 _ | SRL91-22UGG3-BB99 
Accessories 
Rocker Boot 480-2168-ND 5.45 3.94 3.24 | SR-01 
Connector Housing for SRx91 Serie: 480-2169-ND 2.65 1.75 1.41 | HRSR-01 
ConnectoMHOUSING TORERXOUSOLGS, 2 teen cite te eet ie MNO Need cane P eR RO ANIA eamarse es 480-2170-ND 2.65 1.75 1.41 | FR-01 


Miniature Toggle Switches 


Features: Molded-in terminals are plated for soldering. There is positive return on momentary versions. All switches come 


with a lock washer, a keying washer and two hex nuts. 


Fig. 1 


Specifications: * UL Recognized * Temperature Range: -65°C ~ 71°C (-85°F ~ 160°F) 18st +1 26 
Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 

Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 Part No. 
SPDT On-Off-On Solder 480-2269-ND 20.84 16.99 14.59 | 11TW1-1 

{ SPDT On-None-On Solder 480-2270-ND 20.84 16.99 14.59 | 11TW1-3 
SPDT Mom-Off-On Solder 480-2271-ND 30.23 24.81 21.71 | 11TW1-5 
SPDT Mom-Off-Mom Solder 480-2272-ND 25.83 21.06 18.09 | 11TW1-7 
DPDT On-Off-On Solder 480-2273-ND 21.84 = 17.80 15.29 | 12TW1-1 

2 DPDT On-None-On Solder 480-2274-ND 21.84 17.80 15.29 | 12TW1-3 
DPDT Mom-Off-On Solder 480-2275-ND 22.68 18.49 15.88 | 12TW1-5 
DPDT Mom-Off-Mom Solder 480-2276-ND 23.58 19.22 16.51 | 12TW1-7 
SPST Off-None-On Solder 480-2277-ND 21.52 17.54 15.07 | 1TW1-2 

3 SPDT On-None-On Solder 480-2278-ND 17.56 14.22 11.92 | 1TW1-3 
SPDT Mom-None-On Solder 480-2279-ND 21.26 16.71 14.43 | 1TW1-8 
DPST Off-None-On Solder 480-2280-ND 23.92 19.50 16.75 | 2TW1-2 

4 DPDT On-None-On Solder 480-2281-ND 29.45 24.01 20.62 | 2TW1-3 
DPDT Mom-None-On Solder 480-2282-ND 29.57 24.10 20.70 | 2TW1-8 


jo 


Dimensions in Inches 


2084. (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control 


NT Series — Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for a rugged, cost- 
effective toggle switch. Quality construction features include a molded-in elastomer seal between the toggle 
lever and bushing, and between the cover and case. 

NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for rugged, 
cost-effective manual switches. These flat base style products are identical to the stepped base style in 
construction and features. 

NT Series Specifications: « UL Recognized, File E12252, Vol. 1, Section 44 * CSA certified * CE approved 
* Temperature Range: -40°C ~ 71°C (-40°F ~ 160°F) * High Reliability 


Toggle Switches 
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TL Series — Sealed Toggle Switches: Have high strength, temperature resistant, non-tracking case material 
and silver cadmium oxide contacts. 

TL Series Specifications: * UL recognized * CSA certified * CE approved » Temperature Range: -65°C ~ 
71°C (-85°F ~ 160°F) * High Reliability 

TS Series — Sealed Toggle Switches: MICRO SWITCH™ TS Series switches have 2 or 3 position, 
momentary and maintained action switches with 1 and 2 pole circuitry. Switches have solder, screw or quick- 
connect terminations. 

TS Series Specifications: « UL recognized * CSA certified * CE approved 


Dim. in Inches 


15/32-32 
UNS-; 


15/32-32 
IS 


@ 
@ 
@ 


Style 2 
Lever for: 
1TL1-2D 
1TL1-3D 


1TL1-2D 
1TL1-3D 


Thread 


Locking Type: 


ea 


LOCK A 


Style 2 
Lever for: 
2TL1-3D 
2TL1-10A L 


2TL1-10A 


-1()18/32-32 
; UNS 
= 


Locking Type: 


a & 


LOCK D LOCK E 
4TL1-3D 4TL1-10E 


15/32-32 
UNS 


Style 2 
Lever for: 


47L1-3D 
4TL1-10E 


15/32-32 
UNS 


Thread 


15/32-32 
UNS 
Thread 


Terminal Digi-Key Price Each Honeywell Terminal Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
NT Series — Sealed Toggle Switches TS Series — Sealed Toggle Switches 
SPST Off-None-On Screw | 480-2171-ND 1698 1312 11.00] 1NT1-2 SPDT On-Off-On Screw | 480-3052-ND 16.01 12.38 10.56 | 11TS15-1 
SPDT On-None-On Screw 480-2172-ND 16.98 13.12 11.00] 1NT1-3 SPST Off-None-On Screw 480-3053-ND 13.41 10.55 8.84 | 11TS15-2 
1 SPST Mom-None-Off Screw 480-2173-ND 16.98 13.12 11.00] 1NT1-6 SPDT On-None-On Screw 480-3054-ND 16.01 12.38 10.56 | 11TS15-3 
SPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2174-ND 16.98 13.12 11.00] 1NT1-7 9 SPST Mom-None-On Screw 480-3055-ND 15.09 11.87 9.95 | 11TS15-4 
SPDT Mom-None-On Screw _| 480-2175-ND__—'16.98 13.12 __11.00 | 1NT1-8 SPDT Mom-Off-On Screw __{ 480-3056-ND___16.88__ 13.05 _ 10.94 | 11T$15-5, 
DPDT On-Off-On Screw | 480-2176ND 21.60.1761 1513) ONTI-1 SPST Mom-None-Off Screw | 480-3057-ND 15.09 11.87 9.95] 11TS15-6 
DPST Off-None-On Screw | 480-2177-ND 2160 1761 1543/ 2NT1-2 SPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-3058-ND 16.88 13.05 10.94 | 11TS15-7 
DPDT On-None-On Screw | 480-2178-ND 2160 1761 15413) 2NT1-3 SPDT Mom-None-On Screw | 480-3059-ND 16.88 13.05 10.94 | 11TS15-8 
2 | pppr Mom-Off-On Screw | 480-2179-ND 2160 1761 1543 ONTA-5 DPDT On-Off-On Screw | 480-3060-ND 1981 15.57 13.45 | 12TS15-1 
DPDT Mom-On-On Screw | 480-2180-ND 2459 2005 1722) 2NT1-50 DPDT On-None-On Screw | 480-3061-ND 19.81 15.57 13.45 | 12TS15-3 
DPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-2181-ND 2160 17.61 1513 | 2NT1-7 10 | DPST Mom-None-Off Screw | 480-3062-ND 1981 15.57 13.45 | 12TS15-6 
4PDT On-Off-On Screw 480-2189-ND 34.19 28.06 24.55] ANTIA DPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-3063-ND 20.76 16.92 14.54] 12TS15-7 
3 | appr Mom-Off-Mom Screw | 480-2190-ND 3584 29.41 25.74 | 4NT1-7 DPDT Mom-None-On Screw | 480-3064-ND___20.76 16.92 __14.54 | 12TS15-8 
NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches SPDT On-Off-On Quick Connect | 480-3065-ND 15.32 12.05 10.10 | 11TS95-1 
a DacOEOA Guick Connect MUENSOIGNN —1s-a0 12.08 10.00 SINTOTA SPST Off-None-On Quick Connect | 480-3066-ND 13.07 10.05 8.43 | 11TS95-2 
: : : : 11 | SPDT On-None-On Quick Connect | 480-3067-ND 15.32 12.05 10.10 | 11TS95-3 
SPST Off-None-On Quick Connect | 480-2183-ND 15.30 12.03 10.09] 31NT91-2 ‘ 
SPST Mom-None-Off | Quick Connect | 480-3068-ND 13.87 10.91 9.15 | 11TS95-6 
4) spor On-None-On Quick Connect | 480-2184-ND 15.30 12.03 10.09] 31NT91-3 : 
" SPDT Mom-Off-Mom Quick Connect | 480-3069-ND_ 16.19 12.51 10.67 | 11TS95-7 
SPOT Mom-Off-Mom | Quick Gonnect FAEOZAISSiND 15.40 12.08 10.08 | SiNTS1-7 DPDT On-Off-On Quick Connect | 480-3070-ND 18.38 14.88 12.47] 121S95-1 
DPOT On-Off-On Quick Connect |ABO=21S6NDI) 20.25 = 15.1 13.74 | 32NTSI-1 DPST Off-None-On Quick Connect | 480-3071-ND 16.19 1251 1067 | 1295-2 
5 | DPDT Mom-Off-Mom Quick Connect | 480-2187-ND 20.25» 15.91 13.74] 32NT91-7 42 | pppr On-None-On Quick Connect | 480-3072-ND 1838 1488 1247 | 12TS95-3 
DPDT Mom-On-Mom | Quick Connect | 480-2188-ND__20.25 15.91 _ 13.74 | 32NT91-70 DPST Mom-None-On | Quick Connect | 480-3073-ND 19.52 15.34 13.25 | 127S95-4 
TL Series — Sealed Toggle Switches DPDT Mom-Off-Mom | Quick Connect | 480-3074-ND __—-20.53-—-'16.13 13.93 | 12TS95-7 
SPDT On-Off-On Screw 480-2191-ND = 21.60 17.61 15.13 | 1TL1-1 SPDT On-Off-On Solder Ring | 480-3075-ND 15.20 11.96 10.03 | 11TS115-1 
SPST Off-None-On Screw 480-2192-ND 21.60 17.61 15.13 | 1TL1-2 SPST Off-None-On Solder Ring | 480-3076-ND 1295 9.96 8.35 | 11TS115-2 
SPDT On-None-On Screw 480-2194-ND 21.60 17.61 15.13 | 1TL1-3 SPDT On-None-On Solder Ring | 480-3077-ND 15.20 11.96 10.03 | 11TS115-3 
6 | SPDT Mom-Off-On Screw | 480-2197-ND = 21.60 17.61 15.13] 1TL1-5 13 | SPDT Mom-Off-On Solder Ring | 480-3078-ND 16.13 12.47 10.63 | 11TS115-5 
SPST Mom-None-Off Screw | 480-2198-ND__— 21.60 17.61 15.13 | 1TL1-6 SPST Mom-None-Off Solder Ring | 480-3079-ND __-13.47_—-*10.60_—_—28.88 | 11TS115-6 
SPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-2199-ND 21.60 17.61 15.13 ] 1TL1-7 SPDT Mom-Off-Mom Solder Ring [480-3080-ND 16.13 12.47 10.63 | 11TS115-7 
SPDT Mom-None-On Screw | 480-2200-ND_——21.60_—'17.61 ‘15.13 | 1TL1-8 SPDT Mom-None-On Solder Ring | 480-3081-ND 16.13 12.47 10.63 | 11TS115-8 
DPDT On-Off-On Screw | 480-2201-ND 29.46 24.01 20.63 | 2TL1-1 DPDT On-Off-On Solder Ring |480-3082-ND 17.99 1457 12.21 | 12TS115-1 
DPST Off-None-On Screw | 480-2204-ND - 28.87 23.54 20.22 | 2TL1-2 DPST Off-None-On Solder Ring | 480-3083-ND 15.72 12.15 10.37 | 12TS115-2 
DPDT On-None-On Screw | 480-2205-ND 28.87 23.54 20.22 | 2TL1-3 44 | DPDT On-None-On Solder Ring | 480-3084-ND 17.99 14.57 12.21 | 12TS115-3 
DPDT Mom-Off-On Screw | 480-2207-ND 29.46 24.01 20.63) 2TL1-5 DPDT Mom-Off-On Solder Ring | 480-3085-ND 19.97 15.70 13.56 | 12TS115-5 
7 LbPsT Mom-None-Off Screw | 480-2209-ND __—-29.46_—-24.01 20.63 | 2TL1-6 DPDT Mom-Off-Mom Solder Ring | 480-3086-ND 19.97 15.70 13.56 | 12TS115-7 
DPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-2210-ND 28.87 23.54 20.22 | 2TL1-7 DPDT Mom-None-On Solder Ring | 480-3087-ND 19.97 15.70 13.56 | 12TS115-8 
pPoT | — Mom-None-On Screw | 480-2212-ND 28.87 23.54 20.22 | 2TLt-8 
DPDT On-On-On Screw | 480-2202-ND 32.39 26.58 = 23.26 | 2TL1-10 TL Series — Sealed Toggle Switches 
DPDT Mom-On-On Screw 480-2208-ND 33.04 27.11 23.73 | 2TL1-50 SPST Off-None-On Screw 480-2193-NDt 36.31 29.79 26.07 | 1TL1-2D 
DPDT Mom-On-Mom Screw | 480-2211-ND___ 33.04 27.11 23.73 | 27L1-70 6 | SPDT On-None-On Screw | 480-2195-ND¢ 38.05 31.23 27.33 | 1TL1-3D 
4PDT On-Off-On Screw | 480-2213-ND 49.18 40.68 35.89 | 4TL1-1 SPDT On-None-On Screw _ | 480-2196-ND$ —_38.81_—-31.85 27.87 | 1TL1-3G 
4PST Off-None-On Screw | 480-2216-ND 49.18 40.68 35.89] 4TL1-2 7 | PDT On-None-On Screw | 480-2206-NDt 45.16 36.85 32.69 | 2TL1-3D 
8 | 4PDT On-None-On Screw | 480-2217-ND 49.18 40.68 + 35.89] 4TL1-3 DPDT On-On-On Screw _| 480-2203-NDO 48.40 40.04 35.33 | 2TL1-10A 
4PDT Mom-Off-Mom Screw 480-2219-ND 49.18 40.68 35.89 | 4TL1-7 3 | 4PoT On-None-On Screw 480-2218-ND¢ 63.05 52.54 47.29 | 4TL1-3D 
4PDT On-On-On Screw | 480-2215-ND 52.72 43.61 38.48 | 4TL1-12 4PDT On-Off-On Screw | 480-2214-NDA 81.03 69.45 61.35 | 4TL1-10E 


+ Locked out of center position 4 Locked in extreme position (keyway side) © Locked in three positions A Locked in center position 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Honeywell AML and PB Series Switches and Indicators 
Sensing and Control 


AML Series: Features: MICRO SWITCH AML Advanced Manual Line can be pre-assembled and pre-wired to assure accurate alignment and PB Series: Features: These switches resemble the touch-feedback 


combines functional flexibility with electrical versatility to provide a broad _ efficient panel building. design, but have a flexible leaf actuator for lower operating force and 
range of options to choose from. Characteristics: shorter button travel. An elastomer seal is bonded between actuating 
Installation: They snap in from the panel front individually or in vertical * UL recognized, CSA certification plunger and button collar. An O-ring seals the button assembly to the 
or horizontal strips; or in sub panel mounted strips and matrices that » Electrical/Mechanical Life: 25,000 cycles panel front. 


PB Series — Pushbutton Switches bim. in inches @B AY 


AML Series — Pushbutton Switches Dim. in Inches 


©.50 Panel Hole 


* Dim. = .99 for 
480-2286-ND 


Housing Current Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 9.50 Panel Hole 
Fig.|Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. ity. 
Square; tllum. 110"x.020" QC| 480-2220-ND 16.57 12.81 10.93] AML21CBA2AA Panel * Dim. =1.05 for 
Square; Illum. 042A -110"x.020" QC} 480-2221-ND 17.09 13.21 11.07) AML21CBA2AB 480-2290-ND 
1 |spoT Square; Illum. @05- .025"x.025" PO| 480-2224-ND 16.57 12.81 10.93) AML21CBA3AA 
Sq.;Non-Illum. | a5qyac |-110"x.020" QC | 480-2294-ND = 13.33 10.25 8.59) AML21BBA2AA 
Rect.; Non-Illum. -110"x.020" QC} 480-2226-ND 14.43 11.35 9.52) AML21EBA2AA Housing Current | Terminal | Digi-Key Prcniesch Honeywell 
Rectangle; Illum. -110"x.020" QC} 480-2228-ND 20.29. 15.95 13.77] AML21GBA2AA Fig.|Circuit Type Rating Type | Part No. 1 40 100 | Part No. 
Square; Illum. -110"x.020" QC| 480-2222-ND 1969 15.47 13.37) AML21CBA2AC Round: Black Alum. Solder | 480-2283-ND® 72.72 62.34 55.07/1PB4 
Square; lum. | 9.424 |-110°x.020" OC eeteeee Ty (20-11 15.80 13.65) AML21CBAZAD Round; Black Alum. Solder | 480-2284-ND 71.89 59.91 52.92/ 1PB42 
1 |DPDT] Square; illum. | @0.5 ~ |.025"x.025" PO| 480-2225-ND 19.69 15.47 13.37| AML21CBA3AC Round: Steel Solder | 480-2285-ND 39.56 32.47 28.41 | 1PR5 


Rectangle; Illum. | 250VAC | 410"x.020" QC] 480-2227-ND 21.08 16.57 14.31 | AML21FBA2AC spor |Round;Black Plastic] saq@ | Solder | 480-2286-ND® 6251 52.10 46.89] 2PB11 


ORwWOwWwnrm aa 


Rectangle; Illum. -110”x.020" QC| 480-2229-ND 23.41 19.08 16.39] AML21GBA2AD Round: Black Plastic] 250VAC | Solder | 480-2287-ND 62.51 52.10 46.89|2PB11-T2 
Rect.; Non-lllum. -187"x.020" QC| 480-2230-ND 23.79 19.39 16.66) AML31EBA4AC Round; Red Plastic Solder | 480-2288-ND 62.51 52.10 46.89| 2PB12-T2 
Rect.; Non-lilum. -187"x.020" QC| 480-2231-ND 24.39 19.89 17.08) AML31EBA4AD Round: Black Alum. Solder | 480-2289-ND 95.43 79.99 71.71|2PB4 
Rectangle; IIlum. |g 4 . 49q}-187"x.020" QC | 480-2232-ND 26.05 21.24 18.24} AML31FBA4AC Round; Black Plastic Solder | 480-2293-ND@ 82.71 70.90 62.63) 82PB19-T2 
2 |DPST| Rectangle; Illum. | @0.5 ~ |.187"x.020" QC| 480-2233-ND 26.66 21.73 18.67] AML31FBA4AD Round; Black Plastic Solder | 480-2290-ND@ 72.40 62.07 54.83] 2PB732-T2 
. 2 a 5A @ 
Rectangle; tllum. | 250VAC | 187"x.020" QC] 480-2234-ND 30.20 24.62 21.15 | AML32FBB4AD 5 | SPDT | Round; Black Plastic| jayp¢ | Solder | 480-2291-ND® 745.55 658.57 608.87|702PB1 
Rectangle; Illum. -187"x.020" QC} 480-2235-ND = 28.71. 23.40 20.10 | AML32FBB7AD Round; Black Plastic Solder | 480-2292-ND@ 786.60 705.23 664.55|704PB1 
Rectangle; Illum. .187"x.020" QC} 480-2236-ND 30.20 24.62 21.15) AML32FBK4AD 


@ RoHS Compliant 


AML Series — Indicators 


Dim. in Inches 


Housing Terminal Lamp Digi-Key Price Each Honeywell 


Housing Current | Terminal Digi-Key Price Each Honeywell Circuit Type Type Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. 1 — Incandescent Display Indicators 
Fig. 1 — Rocker Switches Square 1 Lamp Circuit | 480-2244-ND 10.81 8.23 7.06} AML41CBA2 
DPDT | Rect.; Non-lilum. 110"x.02" QC] 480-2237-ND 24.33 19.83 17.03 | AML24EBA2BC01 SPST Saute UA cal aoe alg oe bea we a eH 
: None ny Qo” -0939- ectangle amp Circui -2246- : f ; 
SPDT | Rect.; Non-Illum.] 3A@ = |.110"x.02” QC| 480-2239-ND 17.40 13.45 11.28 | AML24EBA2AA01 Rectangle 2 Lamp Circuits | 480-2247-ND 44.30 41.25 9.43] AML41GBA2 


SPDT | Rect.; Non-lllum. | 125VAC |.110"x.02" QC | 480-2240-ND 17.40 13.45 11.28 | AML24EBA2AA06 
SPDT | Rect.; Non-lilum. -110"x.02" QC | 480-2241-ND 18.78 = 15.21 12.75 | AML24EBA2BA01 
DPST | Rect.; Non-Illum.] 154 @ |.187"x.02” QC] 480-2242-ND 25.72 20.97 18.01 | AML34EBA4AC01 
DPST Rect.; Illum. | 125VAC |.187"x.02” QC | 480-2243-ND 28.16 = 22.95 19.71 | AML34FBA4ACO1 
Fig. 2 — Paddle Switch 


Fig. 2 — LED Display Indicators 
Red; 5V 480-2248-ND 17.53 13.55 11.36] AML42SBC2 
Red; 24V 480-2249-ND 17.72 14.35 12.03) AML42SBF2 

-110"x.02” Yellow; 5V 480-2250-ND 17.53 13.55 11.36] AML42SBJ2 
ac Yellow; 24V | 480-2251-ND 20.30 16.55 14.22) AML42SBM8 

Green; 5V 480-2252-ND 17.53 13.55 11.36] AML42SBS2 

Green; 24V 480-2253-ND 17.72 14.35 12.03] AML42SBX2 


SPST Compact 


DPDT Rect; Illum. aaa -110"x.02” QC | 480-2238-ND 35.00 28.72 25.13 | AML23GBA2CA01 


Accessories for AML Series OES] [Fis 
Dim. in Inches 
Digi-Key Price Each Honeywell INS 
Fig.| Description Part No. iw 10 100 | Part No. & | 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2254-ND 417 2.88 2.35 | AML51-A10R Square shown 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2255-ND 2.07 1.34 1.06  AML51-C10R ig. Fig. 5 
1 | Square Button for Pushbuttons; White 480-2256-ND 2.07 1.34 1.06 ) AML51-C10W 1.03-+ 
Square Button for Pushbuttons; White with Clear Cap | 480-2257-ND 3.61 2.49 2.03 | AML51-C11W Ne 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2258-ND 2.83 1.92 1.56 | AML51-F10R 
) Rectangle Button for Pushbuttons; Black 480-2259-ND 2.83 1.92 1.56 | AML52-N10K 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2260-ND 2.83 1.92 1.56 | AML52-N10R 
3 | Full Rocker Operator Cover; Red 480-2261-ND 3.24 216 1.76 | AML54-F10R 
4 | Short End Barrier for AML Pushbuttons; Black 480-2262-ND 2.34 1.59 1.23 | AML71SEB 
5 | Panel Seal for Square Pushbuttons 480-2263-ND 6.71 4.97 4.11 | AML75ABC 
6 | Panel Seal for Rectangle Pushbuttons 480-2264-ND 6.64 492 4.07 | AML75BBC 
7 | Switch Guard for Square Pushbuttons 480-2265-ND 10.05 7.65 6.56 | AML76C10T01P 
8 | Switch Guard for Rectangle Pushbuttons 480-2266-ND 10.05 7.65 6.56 | AML76F10T01P 
9 Incandescent Lamp; 14V 480-2267-ND 3.61 2.49 2.03 | AML91LA73 
Incandescent Lamp; 28V 480-2268-ND 3.61 2.49 2.03 | AML91LA85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2086 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PEM 


APEM COMPONENTS, INC. 


Rocker Switches 


AS Series: Features: * Double insulation * Epoxy sealed terminals ¢ Insulation 
Resistance: 10,000MQ minimum « Electrical Life: 50,000 cycles * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 

MR Series: Features: * Cost effective * Double pole maintained action models 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 500V Electrical Life: 10,000 cycles at 
full load * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C 

R Series: Features: * Cost effective «Initial Contact Resistance: 20mQ maximum 
Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 500V « Dielectric Strength: 1,000VAC 
for 1 minute » Electrical Life: 16(4)A 250VAC; 10,000 cycles » Operating Temperature 
Range: -20°C ~ 125°C 


mw © 


Life: 16(4)A 250VAC; 10,000 cycles * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C. 

B Series: + Initial Contact Resistance: 20mQ maximum * Insulation Resistance: 
100MQ minimum @ 500V * Dielectric Strength: 1,000VAC for 1 minute Electrical 
Life: 6,000 cycles at full load * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 

2600 Series: * Insulation Resistance: 1,000MQ min. at SOOVDC « Dielectric Strength: 
2,500V rms minimum (between terminals) * Electrical Life: 10,000 cycles minimum at 
full load * Operating Temperature Range: -20°C ~ 125°C 

FM Series: Features: * Ergonomically designed models for class II appliances * Double 
shell case provides sealing protection from dust and moisture » International standard 
panel cut-out * Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum « Electrical Life: 10,000 


RH Series: « Initial Contact Resistance: 20mQ maximum «Insulation Resistance: cycles at full load * Mechanical Life: 50,000 cycles minimum ¢ Operating Temperature 
100MQ minimum @ 500V « Dielectric Strength: 1,000VAC for 1 minute * Electrical Range: -20°C ~ 85°C 
Switch Actuator Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Circuit Function Description Terminals Ratings Part No. 1 25 100 Part No. 
AS Series 
On-Mom 679-1148-ND 3.81 3.48 3.14 | AS32S010010 
On-On 679-1149-ND 3.33 3.04 2.75 | AS36S010010 
On-Off-On Solder Lug | 4A 152VAC | 679.4450-ND 316 289 261 | AS39so10010 
1 | SPDT Mom-Off-Mom Black 679-1151-ND 3.81 3.48 3.14 | AS37S010010 
On-On 679-1152-ND 2.89 2.64 2.38 | AS36P0000 
On-Off-On PCB 0.4VA 20V | 679-1153-ND 3.16 2.89 2.61 | AS39P0000 
Mom-Off-Mom 679-1154-ND 3.60 3.29 2.97 | AS37P0000 
MR Series 
Black 679-1155-ND 1.09 1.00 90 | MR210C2NBB 
ON OFF oF 679-1156-ND 1.09 1.00 90 | MR210C3NBB 
2. | DEST Oneof illum./Red 0 - “187006 10A | 679-1157-ND 146 134 1.21 _| MR21OC5LBR 
Black 0 - 679-1158-ND 1.09 1.00 90 | MR210C5NBB 
R Series 
On-Off Black 679-1159-ND 1.60 1.46 1.32 | R2101C2NBB 
DPST On-Off Red 679-1160-ND 1.63 1.49 1.35 | R2101C2NBR 
On-Off Black 0 - 679-1161-ND 1.63 1.49 1.35 | R2101C5NBB 
3 Mom-Off Black .250"0C 16A 679-1164-ND 1.97 1.80 1.63 | R2401C2NBB 
On-Off-On 679-1163-ND 2.21 2.02 1.82 | R2301C2NBB 
DPDT On-On Black 679-1162-ND 2.48 2.27 2.05 | R2201C2NBB 
Mom-Off-Mom 679-1165-ND 2.28 2.08 1.88 | R2601C2NBB 
RH Series 
lllum. Red .250"0C 679-1166-ND 1.46 1.34 1.21 RH110C2LBR 
SPST On-Off Black .250"0C 679-1167-ND 1.39 1.28 1.15 | RH110C2NBB 
Black Solder Lug 679-1168-ND 1.56 1.43 1.29 | RH111C2NBB 
4 On-On .250"0C 16A 679-1170-ND 1.39 1.28 1.15 | RH120C2NBB 
SPDT On-On Black Solder Lug 679-1171-ND 1.56 1.43 1.29 | RH121C2NBB 
On-Off-On a6 .250"0C 679-1173-ND 1.39 1.28 1.15 | RH130C2NBB 
Mom-Off-Mom -250"0C 679-1175-ND 1.67 1.52 1.38 | RH160C2NBB 
B Series 
lllum. Red 7 679-1176-ND 1.12 1.03 93 | BI60R2LBRiNN 
b: | SeST On Ot Black 2200" 06 15A | 679-1177-ND 5 ‘69 ‘62 | B160R2NBBONN 
2600 Series 
Red ‘s 679-1178-ND 4.45 4.07 3.67 | 2641LH/2A216000L0 
DPST aa Black aed 16A | 679-1179-ND 469 428 —_3.87_| 2641LH/2A212000L0 
6 On-Off-On 10A 679-1180-ND 6.46 5.89 5.32 | 2649LH/2A212000L0 
DPDT On-On Black .250"0C 16A 679-1181-ND 5.58 5.09 4.60 | 2646LH/2A212000L0 
Mom-Off-Mom 10A 679-1182-ND 7.04 6.42 5.80 | 2647LH/2A212000L0 
FM Series 
On-Off Black Solder Lug 6A 679-1183-ND 1.43 1.31 1.18 | FMC12A2200000 
SPST On-Off Black ON OFF -185"0C 6A 679-1184-ND 241 2.21 1.99 | FMC18A2200005 
vi Mom-Off Black Solder Lug 4A 679-1185-ND 2.82 2.58 2.33 | FMC32A2200000 
On-Off-On 679-1186-ND 1.90 1.74 1.57 | FMC92A2200000 
ret On-On Black Solder Lug 6A | 679-1187-ND 173.159 1.43._|_FMce2A2200000 


Toggle Switches 
MT Series Environmentally Sealed (IP68) 


Specifications: * Current/Voltage Rating: 3A at 250VAC, 6A at 125VAC, 4A at 30VDC « Initial Contact Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resis- 


tance: 1,000MOQ minimum @ 500VDC « Dielectric Strength: 1,000Vrms 50Hz minimum 


and frame * Contact Bounce: 2ms maximum « Electrical Life At Full Load: 50,000 cycles * Low Level or Mechanical Life: 100,000 cycles » Operation 


between terminals, 1,500Vrms 50Hz minimum between terminals 


Temperature: -40°C ~ 85°C » Mounting hardware included: one hex nut and one sealing gasket 
Materials: * Actuator: 6/6 Nylon * Bushing: Brass, nickel plated ¢ Contacts: Silver, gold plated * Terminals: Solder lug * Terminal Seal: Epoxy 
Digi-Key Price Each APEM 
Description Part No. ‘il 25 100 Part No. 
Mom-Off-Mom 679-1420-ND 59.97 54.68 49.39 MTG72AD2 
On-Mom 679-1421-ND 59.97 54.68 49.39 MTG22AD2 
On-On 679-1422-ND 59.97 54.68 49.39 MTG62AD2 
On-Off-Mom 679-1423-ND 59.97 54.68 49.39 MTG82AD2 
On-Off-On 679-1424-ND 59.97 54.68 49.39 MTG92AD2 
Keylock Switches ~d ols 
Features: * Multiple key-pull position options » 45° or 90° indexing Keycode 
Specifications: « Contact Ratings: Maximum resistive loads: 4A at 125VAC, 2A at 250VAC »¢ Operating Temperature Range: -30°C No, A126 


~ 85°C * Electrical Life: 6,000 cycles at full load * Contacts: Gold over silver over copper alloy * Lock: Nickel plated zinc alloy * Case: 


Glass filled polyester * Mounting Nut: Nickel plated zinc alloy 


Supplied with 2 keys 


Dimensions in mm 


Dimensions in mm 


Dimensions in mm 


Keypull Switch Connected Terminals Digi-Key Price Each APEM 

Circuit Possible Type Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Part No. 1 7) 100 Part No. 
il On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 2-3 6-7 679-1188-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509B 

1 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 7-8 3-4 679-1190-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509H 

DP 1,23 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 7-8 3-4 679-1191-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509J 
1 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 _ 679-1193-ND 16.32 14.88 13.44 JD75090 

2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 — 679-1194-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509Q 

1,2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 - 679-1196-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509S 

1,3 On-On-On 8-1 1-2 2-3 679-1189-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509E 

1 On-On 8-1 1-3 - 679-1192-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509N 

SP 152 On-On 8-1 1-3 _ 679-1195-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509R 
1 On-Mom 8-1 1-2 _ 679-1197-ND 19.01 17.33 15.66 JD7510A 

1 Mom-On-Mom 8-1 1-2 7-8 679-1198-ND 19.01 17.33 15.66 JD7510E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= i he eles Curvette Rocker Switches 


wer Peres oe iy ea enarindl Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Tech. 
used tn aoclanees eae HVAC Panel Cut Out Circuit | Function | Color Color Markings Part No. 1 rey ETI) Part No. 

: : ae SPST On-Off Black Black None 432-1110-ND 143.77 .55 | RA901-RB-B-0-N 
Eee am ae ca a ea fe bore ea spst | On-oft | Black | Black | Vert. “Off-On" | 432-1111-ND® © 153-8359 
Rocker gives visual indication whether fo fl SPST On-Off Black Black Vert. “On-Off” | 432-1112-ND 153 83.59 
the switch is On or Off and will never f SPST On-Off Black | Blk./Visi Red None 432-1115-ND 153 83.59 
burn out like Illuminated Rockers or ae —____) SPST On-Off Black | Blk/VisiRed | Vert. “Off-On” | 432-1116-ND@ 153 83.59 
wear off like Ink Stamped actuators. [1.125 (max) —+| SpsT | On-Off | Black | Bik/VisiRed | Horz. “Off-On” | 432-1117-ND 1.53 83 59 | RA9O1-VB-B-2-V 
Specifications: 10A @ 250VAC, 16A spsT | On-Off | Black | Bik/VisiRed | Vert.1-O | 432-1118-ND® 1.53 .83 59 | RA901-VB-B-9-V 
@ 125VAC, RD221 = 8A @ 250VAC, SPST | On-Off | White | Wht/Visi Red | Vert. “Off-On” | 432-1120-ND 1.66 .90 .64 | RA9O1-VW-W-1-V 
12A @ 125VAC Dielectric Strength: SPDT | On-Off-On | Black Black None 432-1121-ND@ 163 88 63 | RC911-RB-B-0-N 
UL/CSA: 1000V live to dead metal. 750V across open contacts. Electrical Life: 100,000 cycles SPST | Off-Mom | Black Black None 432-1122-ND@ 2.05 1.11.79 | RD221-MB-B-0-N 
Mechanical Life: 100,000 cycles Operating Temperature: 0°C ~ 85°C Terminal: .250” QC @ RoHS Compliant 


CU oustres Panel Mount Rocker Switches 


Switch Markings 


Mini Rocker Switches B 

CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Standard black body with either | 

black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a product's success. Switches with markings are white ink stamped .756(19.20) 

markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 110VAC neon bulbs, red diffused lens. All terminals are .187” QC. Typical Applications: Motor-driven ise al 2 

devices, instruments, household appliances, auto. access., recreational vehicles and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. MATERIALS: Horizontal 

¢ Rocker Knob: Nylon 94V-2 »* Housing: Nylon 94V-2 » Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy and/or copper alloy silver plated MOUNTING: Self locks — Hot Stamp 

without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .050” ~ .150” (1.27mm ~ 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: 

Contact Resistance: Less than .010 at 10mA (initial) Operating Temperature: 105°C maximum Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 

Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 

= Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND¥ 1.22 93 ral 56 GRS-4011-0024 
_ Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 1.11 85 65 51 GRS-4011-1600 
_ Red SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 111 85 65 51 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.23 94 72 56 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W323-ND 1.23 94 72 56 GRS-4011-0076 
= Black SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-1600 
_ Red SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.32 1.01 ied 60 GRS-4012-0047 
= Black DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W307-ND 1.71 1.30 1.00 78 GRS-4022-1600 
= Red DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND. 1.71 1.30 1.00 78 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W325-ND 1.82 1.38 1.06 83 GRS-4022-0013 
_ Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-1300 
_ Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-0008 
— Black SPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.30 99 76 59 GRS-4011B-1300 
— Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC, 4A 250VAC. UL, CSA SW340-ND 1.51 1.15 88 69 GRS-4013C-0001 
— Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-1300 
_ Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW310-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-0009 
_ Black DPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.80 1.37 1.05 82 GRS-4021B-0000 
= Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-1300 
= Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-0005 
— Red Illum. SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA SW300-ND 2.81 2.13 1.64 1.27 GRL-4011-1600 


+ Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches 


A Switch Marking 


1.125 (28.58) 


CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the n 
designer. They are easy to mount, easy to terminate and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for switch is 550 
position identification; illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: Temperature: 105°C maximum Meee) Vertical 


Contact Resistance: 0.010 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: 
Nylon 94V-0. Terminal/Moving Contact: Copper and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools 
needed; self locks into proper panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025” ~ .180” (0.64mm ~ 4.57mm). All 
terminals are .250” QC. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


* 1.072 X .480 Hot Stamp 


(27.23) X ( 12.19) 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key CW Industries 
Fig. Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
- Red Illum. Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE S$W313-ND 2.27 1.72 1.32 1.03 | GRL-2011-1600 
- Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2000 
1 — Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W315-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2019 
A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 117 90 69 54 | GRS-2011-2080 
_ Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W316-ND* 1.07 81 62 49 _| GRS-2011-3000 
_ Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W319-ND* 1.15 88 67 53 | GRS-2012-3000 
A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.14 87 67 52 | GRS-2011-3020 
1 = Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W317-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2000 
= Red Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2009 
A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE S$W327-ND 1.28 97 15 58 | GRS-2012-2028 
_ Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA $W320-ND 1.49 1.13 87 68 | GRS-2013A-2000 
_ Black Matte SPST-NO Off/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.14 87 67 52 | GRS-2011B-2000 
1 _ Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 11 83 56 | GRS-2011C-2000 
_ Black Matte SPDT Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW622-ND 1.56 1.18 91 71 | GRS-2013C-1300 
= Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW623-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2600 
- Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW624-ND 1.07 81 62 -49_| GRS-2011-2600 
9 — Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W321-ND 277 2.10 1.61 1.25 | GR-2022-1600 
A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 2.87 2.18 1.67 1.30 | GR-2022-0007 
* Dimensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 
IndicON™ Positive indication of electrical IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides users with a positive 
_ ZA status using two-color rocker knob —_jndication whether switch is “On” or “Off”. Unlike lighted rocker switches which may burn out over time, there’s never a safety con- 
——ws Attractive, soft matte finish cern with IndicON switches. Features: e Economical alternative to lighted switches * Fast and secure mounting - no hardware requir- 
eas AY ig Easy self lock pane! mounting ae ed * Long life, reliable operation * Two color molding process provides permanent legends * Compatible appearance with other CW 
KA ‘| Patented unique sliding and rotating switches Electrical Specifications: 16A @ 125VAC rating without precious metals Agency Certifications: UL, CSA and VDE 
= // action of moving contact ensures 
rt contact cleanliness and extended life Switch | Actuator | Circuit| Switch | Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
p= oe) (boo) terminals pennies of |Fig.| Color | Color | Funct.| Type In. (mm) __| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Shallow housing design provides 1 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW344-ND 1.22 93 yal 56 | NAA-111-BI11-00 
1.125 optimum terminal wiring space 1 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW349-ND 1.31 99 76 .59 | NBA-111-Bl11-00 
(28.58) "| 2 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW354-ND 1.22 93 A 56 | NAA-111-Bl21-00 
‘550 3 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW620-ND 1.22 93 Wal .56 | NAA-111-BI31-00 
(13.97) 3 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW621-ND 1.31 99 76 .59 | NBA-111-B131-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2088 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


~/ 
d> EeSWITCH" 
WwW 


Miniature Rocker Switches 


Specifications: Silver or gold plated copper alloy Rockers: Nylon Bushing: 
Brass Nickel Plated Housing: Stainless Steel Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C 


.140 


(3.56)-| | 
300} .080 
(7.62) (2.03)-+| - ‘oso 
(2.03) 
; Q 
.080' 150/11 + 
(2.03) (3.81) (0) 
Dim. in inch (mm) 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
On-On 5A EG4306-ND 3.99 3.57 3.07 300SP1R1BLKM1QE 
F aa Blak On-Off-On Solder Eyelet 5A £G4307-ND 4.32 3.86 3.33 300SP3R1BLKM1QE 
On-On 5A £G4308-ND 5.85 5.27 4.49 300DP1R1BLKM1QE 
DEBE os On-Off-On polderEvelet 5A £G4309-ND 474 4.27 3.64 300DP3R1BLKM1QE 
2 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4310-ND 5.00 4.46 3.85 300SP1R6BLKM1QEBLK 
5A £G4311-ND 3.99 3.57 3.07 300SP1J1BLKM2QE 
: SEDI Black ono Bee 0.4VA £G4312-NDt 3.92 3.53 3.01 300SP1J1BLKM2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4313-ND 4.10 3.66 3.15 300SP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A £G4314-ND 4.26 3.80 3.28 300SP1J1BLKM7QE 
Process Sealed Miniature Rocker Switches 
— ae On-On Sanne 5A EG4315-ND 4.21 3.79 3.23 300AWSP1R1BLKM1QE 
: cd On-Off-On sicker ea 5A EG4316-ND 4.97 4.44 3.83 300AWSP3R1BLKM1QE 
On-On 5A EG4317-ND 5.23 4.67 4.03 300AWDP1R1BLKM1QE 
Per Black On-Of-On Solder Eyelet 5A £G4318-ND 5.24 4.72 4.03 300AWDP3R1BLKM1QE 
5A EG4341-ND 455 4.06 3.50 300AWSP1J1M2QE 
5 EDT: eee ron roe 0.4VA £G4320-NDt 4.94 441 3.80 300AWSP1J1M2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A £G4321-ND 4.80 4.29 3.70 300AWSP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A £G4322-ND 4.94 441 3.80 300AWSP1J1M7QE 
Sub-Miniature Rocker Switches 
3A EG4323-ND 3.25 2.93 2.49 400MSP1R1BLKM1QE 
1 Sri Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4324-NDt 3.43 3.09 2.63 400MSP1R1BLKM1RE 
DPDT Black On-On Solder Eyelet 3A £G4325-ND 5.79 5.22 4.44 400MDP1R1BLKM1QE 
. 3A £G4326-ND 3.89 3.47 2.99 400MSP1R6BLKM6QE 
4 EDT Black alae Right Angle PCB 0.4VA £G4327-NDt 4.09 3.65 3.15 400MSP1R6BLKM6RE 
ais 3A £G4328-ND 4.02 3.59 3.09 400MSP1R1BLKM7QE 
5 Se Black OrcOn Vertical Right Angle 0.4VA £G4329-NDt 3.89 3.51 2.99 400MSP1R1BLKM7RE 
Process Sealed Sub-Miniature Rocker Switches 
3A EG4330-ND 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM1QE 
1 SEDI: pee Oren Solder Eyelet 0.4VA £G4331-NDt 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM1RE 
; 3A £G4332-ND 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM6QE 
4 eEDy Bee Ora Right Angle PCB 0.4VA £G4333-NDt 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM6RE 
a 3A EG4334-ND 5.19 4.68 3.98 400AWMSP1R1BLKM7QE 
2 ae Black Onn Vertical Right Angle 0.4VA £G4335-ND 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM7RE 
Actuator Switch Contact Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T& R Pricing| E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. i 10 100 Part No. 450 Part No. 
Surface Mount Process Sealed Rocker Switches 
On-On 3A EG4336CT-ND 6.84 5.48 4.93 EG4336TR-ND 1642.50 | 400BWMSP1R2BLKSM6QE 
On-Mom 3A EG4337CT-ND 6.84 5.48 4.93 EG4337TR-ND 1642.50 | 400BWMSP2R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-On SMD 3A EG4338CT-ND 7.08 5.67 5.10 EG4338TR-ND 1699.20 | 400BWMSP3R2BLKSM6QE 
Mom-Off-Mom 3A EG4339CT-ND 7.08 5.67 5.10 EG4339TR-ND 1699.20 | 400BWMSP4R2BLKSM6QE 
On-Off-Mom 3A EG4340CT-ND 7.08 5.67 5.10 EG4340TR-ND 1699.20 | 400BWMSP5R2BLKSM6QE 
t Gold 
Rocker Switc h es Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RATINGS: ¢ RA Series: 125VAC, 10A * RC Series: 125VAC, 12A * R1966 RA/RC Series (Black Matte Finish) 
Series: 125VAC, 15A 1 | SPST, 10A Black Matte No Marking £G1504-ND 1.75. 156 1.35 | RATO66AFX 
Contact Resistance: 100mQ maximum DPST, 12A Black Matte No Marking EG1507-ND 1.69 1.51 1.30 | RC1083BBLKBLKEF 
Electrical Life: 10,000 Cycle 2_| SPST, 10A Black Matte with Marking £G1500-ND 1.75 156 1.35 | RATO6GAFC 
Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Terminals 3_| SPST, 10A Black Matte with Marking £G1501-ND 1.75 156 1.35 | RATO6GAFF 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEMKO 4 | SPST, 10A Black Matte with Marking £G1502-ND 1.75 1.56 1.35 | RA1066AFK 
DPST, 12A Black Matte with Marking £G1505-ND 1.69 1.51 1.30 | RC1083BBLKBLKFFO 
5 | SPST, 10A Black Matte with Marking £G1503-ND 1.75. 156 1.35 | RATO66AFH 
vf DPST, 12A Black Matte with Marking £G1506-ND 1.69 1.51 1.30 | RC1083BBLKBLKGFO 
4 R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) 
Vb SPST, 15A, Black No Marking .187 QC Term. £G1508-ND 1.54 138 1.19 | Ri96GABLKBLKEF 
ie Me 4 (12:90) 1 | SPST, 15A, Black No Marking Solder Term. £G1843-ND 1.54 138 1.19 | R196GABLKBLKES 
(19.20) SPST, 15A, Off-Mom .187 QC Term. £G1512-ND 2.20 1.97 1.70 | R1966FBLKBLKEF 
3 | SPST. 1A, Black with Marking 187 OC Term, £G1509-ND 1.54 138 1.19 | R1966ABLKBLKIF 
RA/RC - R1966 Panel Cutout Right Angle PCB SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. £G1844-ND 1.54 1.38 1.19 | R196GABLKBLKIS 
SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. £G1510-ND 154 138 1.19 | RI96GABLKBLKFF 
4, | SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. £G1845-ND 1.54 138 1.19 | R196GABLKBLKFS 
Termination Options SPST, 15, Lt. Gray with Marking 187 QC Term. | EG2580-ND 1.54 138 149 | R1966AGRYGRYFF 
SPST, 15A, White with Marking .187 QC Term. £G2582-ND 1.78 143 1.28 | R1966AWHTWHTFF 
SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. EG1511-ND 154 138 1.19 | Ri96GABLKBLKGF 
5 | SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. £G1846-ND 1.54 138 1.19 | R1966ABLKBLKGS 
Solder Lug SPST, 15A, Lt. Gray with Marking 187 QC Term. | EG2581-ND 1.78 143 1.28 | R1966AGRYGRYGF 
-187 Faston (QC) SPST, 15A, White with Marking .187 QC Term. £G2583-ND 1.78 1.43 1.28 | RI96GAWHTWHTGF 
6 | SPDT, 15A, Black On-Off-On, .187 QC Term. £G1841-ND 2.56 2.29 1.97 | R1966DBLKBLKCF 
R1966 Series (Illuminated) 
SPST, 15A, Red LED Illumination, 187 QC Term. ] EG1514-ND 290 259 2.24 | R1966ABLKBLKEFRED 
SPST, 15A, Green LED Illumination 187 QC Term. | EG1515-ND 290 259 2.24 | R1966ABLKBLKEFGRN 
SPST, 15A, Yellow LED Illumination 187 QC Term. | EG1842-ND 268 242 2.06 | RI966ABLKBLKEFYEL 
1 | SPST, 15A, Red LED Illumination Solder Term. £G1858-ND 290 259 2.24 | R1966ABLKBLKESRED 
SPST, 15A, Green LED Illumination Solder Term. | EG1859-ND 290 259 224 | Ri966ABLKBLKESGRN 
SPST, 15A, Yellow LED Illumination Solder Term. | EG1860-ND 2.90 259 2.24 | R1966ABLKBLKESYEL 
SPST, 15A, Black with Led Red, Rt. Angle PCB £62577-ND 3.37 3.01 2.60 | R1966ABLKBLKERRED 
Right Angle PCB Mount 
4 | SPST, 15A, Black with Marking, Rt. Angle PCB £G2579-ND 2.01 1.80 1.55 | RI966ABLKBLKFR 
5_| SPST, 15A, Black with Marking, Rt. Angle PCB £G2578-ND 2.01 1.80 1.55 | RI966ABLKBLKGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 2089 


fuoco- Plastic Pushbutton Switches + 3/8-27 Thread (Nut is included) * 4.5” Wireleads 


Dimensions in Inches 


Actuator Body Contact Digi-Key Price Each Judco 
Fig.| Circuit Function Termination | Bushing Color Color Rating Part No. 1 10 100 Part No. f 
Solder Tab Pushbutton (3 ‘ aa ea 
SPST On, Off -110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 501PB-ND 1.36 1.15 1.03 | 40-1672-02 t i Snort 
SPST On, Off -110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 508PB-ND 1.36 1.15 1.03 | 40-2502-01 
SPST On, Off .110 QC Tall White Black 14VDC, 2A 537PB-ND 1.46 1.24 1.11 | 40-3438-02 
SPST Momentary N/O .110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 502PB-ND 1.81 1.53 1.37 | 40-1673-01 
SPST Momentary N/O 110 OC Tall Black Black 14VDC, 2A 509PB-ND 1.36 1.16 1.03 | 40-3429-00 
1 SPST On, Off -110 QC Tall Black Black T4VDC, 10A 544PB-ND 1.68 142 1.24 | 40-4532-00 
SPST On, Off .110 OC Short Black Black 14VDC, 10A 550PB-ND 1.60 1.36 1.19 | 40-4520-00 
SPST Momentary N/C .110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 503PB-ND 1.64 1.39 1.24 | 40-1880-02 
SPST Momentary N/C .110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 510PB-ND 1.76 1.49 1.33 | 40-2504-01 
SPST Momentary N/C .110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 536PB-ND 1.37 1.16 1.04 | 40-3437-02 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC, 10A 558PB-ND NEW! 1.98 1.68 1.49 | 40-4679-00 
SPST Momentary N/C -110 QC Tall Black Black 125VAC, 2A 520PB-ND 1.89 1.61 1.43 | 40-3425-03 
2 SPST Momentary N/C -1000C Tall Black Black 14VDC, 10A 556PB-ND NEW! 2.05 1.74 1.55 | 40-4689-00 
SPST On, Off 1100 Tall Black Black 14VDC, 10A 557PB-ND NEW! 1.88 1.59 1.42 | 40-4677-00 
Wire Lead Pushbutton 
SPST On, Off 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A 505PB-ND 1.60 1.36 1.21 | 40-2386-00 ¥ Tall 425 
SPST On, Off 20AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 504PB-ND 1.54 1.31 1.17 | 40-2385-01 i Short .20 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 525PB-ND 2.32 1.97 1.75 | 40-4463-00 ' 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A 526PB-ND 2.32 1.97 1.75 | 40-3355-01 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A 506PB-ND 1.72 1.46 1.30__| 40-2390-00 
SPST Momentary N/O T8AWG Tall Black Black T4VDC, 2A 507PB-ND 172 1.46 1.30 | 40-2388-01 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 521PB-ND 1.79 1.52 1.35 | 40-3573-02 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC, 10A 545PB-ND 1.87 1.59 1.38 | 40-4526-00 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC, 10A 546PB-ND 1.89 1.60 1.40 | 40-4525-00 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A 528PB-ND 1.74 1.48 1.32__| 40-3352-02 
SPDT On-On 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 527PB-ND 2.16 1.83 1.63 | 40-4169-00 
SPDT Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 523PB-ND 2.65 2.25 2.00 | 40-2531-01 
SPDT Ont, Off, On2 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 522PB-ND 2.52 2.14 1.90 | 40-3657-00 
SPDT | On2, On1 and 2, Ont, Off 18AWG Tall White White 14VDC, 2A 524PB-ND 2.60 2.21 1.97 | 40-3658-01 
UL Recognized with Tactile Feel Pushbutton Switches 
SPST On, Off 1100 Tall Black Black 14VDC, 10A 547PB-ND 1.77 1.51 1.32 | 40-4523-00 
1 SPST On, Off .1100C Short Black Black 125VAC, 3A 549PB-ND 171 1.45 1.27 | 40-4528-00 
SPST On, Off .1100C Tall Black Black 125VAC, 6A 548PB-ND 1.79 1.52 1.33 | 40-4524-00 
SPST Momentary N/C 1100 Tall Black Black 14VDC, 10A 553PB-ND NEW! 1.84 1.56 1.39 | 40-4675-00 
2 SPST On, Off 1700 Tall Black Black T25VAC, 6A 554PB-ND NEW! 2.06 1.75 1.56 | 40-4684-00 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 14VDC, 10A 555PB-ND NEW! 1.96 1.67 1.48 | 40-4685-00 
SPST Momentary N/O T8AWG Tall Black Black 14V DC, 4A 539PB-NDT 1.84 1.56 1.39 | 40-4314-00 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC, 10A 512PB-ND 1.66 1.41 1.26 | 40-4325-00 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC, 10A 541PB-ND 1.85 1.57 1.40 | 40-4316-00 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 125VAC, 2A 538PB-NDt 2.24 1.90 1.69 | 40-4313-00 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A 511PB-ND 1.76 1.50 1.34 | 40-3145-01 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A 540PB-ND 2.19 1.86 1.66 | 40-4315-00 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 125VAC, 6A 552PB-ND 2.00 1.69 1.48 | 40-4521-00 
Accessories 
Rubber Boot with nut, Fits Tall Bushing, Black 513PB-ND 81 69 62 19-1088-00 
Rubber Boot with nut, Fits Tall Bushing, Red . 531PB-ND 16 65 58 19-1103-00 
Rubber Boot with nut, Fits Short Bushing, Black. 532PB-ND 88 a75 67 19-1082-00 
_— Replacement Nut, Black Plastic 516PB-ND 16 14 13 18-0112-02 
Brass Knurled Nut. 533PB-ND 63 54 48 | 18-1010-00 
Brass Hex Nut.. 534PB-ND 82 70 62 | 18-1006-00 
Nickel Hex Nut.. ..|__535PB-ND 85 73 65 | 18-1017-00 
Pushbutton Switch 
4 SPST On, Off Right Angle = Yellow 14VDC, 500mA 519PB-ND 1.23 1.04 .93 | 50-0015-00 
5 SPST On, Off Straight = Yellow T4VDC, 500mA 518PB-ND 1.06 90 80 | 50-0014-00 
g | SPOT Ont, Off, On2 Right Angle = Yellow T4VDC, 500mA 529PB-ND 1.06 90 -80 | 50-0041-00 
SPDT Ont, On2, Off Right Angle =_ Teal 12VDC, 300mA 542PB-ND. 1.09 93 83 | 50-0088-00 
7 | SPOT Ont, Off, On2 Straight — Yellow T4VDC, 500mA 530PB-ND 1.19 1.01 -90 | 50-0063-00 
SPDT Ont, On2, Off Straight _ Blue 12VDC, 300mA 543PB-ND 1.09 93 .83 | 50-0089-00 
Flat-Pac Pushbutton Switch 
SPST On, Off Right Angle _ Black Black 14VDC, 2A 514PB-ND 2.19 1.86 1.66 | 40-1801-03 
8 SPST On, Off 18AWG _ Black Black 14VDC, 2A 515PB-ND 1.87 1.59 1.42 | 40-3979-00 
SPST Momentary N/O Right Angle _ White White 14VDC, 2A 559PB-ND NEW! 2.58 2.19 1.95 | 40-4681-00 
SPST Momentary N/C 20AWG _ Black Black 14VDC, 2A 560PB-ND NEW! 2.27 1.92 1.72 | 40-4682-00 


t Without Tactile Feel 


Rocker Switches 


RATINGS: © Rd Series: 20A 125V, 15A 250V for circuits A, B, 
C 15A 125V, 10A 250V for circuit D * R6 Series: 10A 125V, 
6A 250V (UL/CSA) Contact Resistance: <20m0 (initial) 


Electrical Life: >10,000 Cycle 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, DEMKO 


(> E*SWITCH” Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole instead of a rectangular or square punch. Easy to 
gang together for panels or consoles. Offered in various switching options with white ink stamping or LED illumination. 
Red LED-20mA @ 2.0VDC, Green LED-20mA @ 2.4VDC. All switches are black in color. Dim. in inch (mm) 


Fig. 3 _-<630 (16) 
~e66 


(22) R5 Series Panel Cutout R6 Series 
4 <> ; Panel Cutout 
\ Z 866 1 
(768 (18) 1 A (22) 268 (6.80) 
i y 756 (19.2)|  # 
i DEN 1.18(30) ian! 
©) 539 (13.7) 
-750 (19) | Digi-Key Price Each E-Switch 
age 9.590 (15) Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
R5 Non-liluminated 
= - - DPST, On-Off, 20A Black EG1527-ND 2.19 7.96 1.69 | RS5ABLKBLKEFO 
: ae Digi-Key Price Each E-Switch 1 | DPDT, On-On, 20A Black £G1528-ND 273 244 241 | RSCBLKBLKEFO 
Fig.| Description Part No. _ 1 10100 | PartNo. DPDT, On-Off-On, 15A Black £G1539-ND 356 318 2.74 |_RSDBLKBLKEFO 
Rocker Switches 2 | DPST, On-Off, 20A Black EG1529-ND 2.19 1.96 1.69 | RSABLKBLKFFO 
SPST (On-Off) 10A with No Marking | EG4564-ND 348 3.11 2.68 | RR3130ABLKBLKES 3 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1540-ND 3.56 318 274 | RS5DBLKBLKCFO 
1 | SPST (On-Off) 108 with 1/0 Marking | EG1889-ND 3.48 3.11. 2.68 | RR3130ABLKBLKFS 4 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1541-ND 3.56 3.48 2.74 | R5DBLKBLKHFO 
DPDT (On-On) 10A with /0 Marking | EG1890-ND 5.22 4.66 4.02 | RR3130BBLKBLKFS RS Illuminated 
SPDT (On-On) 10A with I/O Marking | EG1891-ND 3.87 3.46 2.98 | RR3130CBLKBLKFS DPST, 125V Red lllum., 20A Black EG1530-ND 356 3418274 | RSBBLKREDEFI 
2 | SPST (On-Off) T0A Snap-In EG1542-ND T6144 1.24 | RRSTTZABLKBLKNAFO 1 | ppt! 125V Green lllum., 20A Black | EG1533-ND 3.56 3.18 2.74 | R5BBLKGRNEF1 
Paddle Switches DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1531-ND 3.56 3.18 2.74 | R5BBLKREDFFI 
Mini, SPST (On-Off) 6A £G1892-ND 3.09 2.76 2.38 | RR3402A DPST, 125V Green Iilum., 20A Black | EG1534-ND 3.56 348 2.74 | RS5BBLKGRNFFI 
3 | Mini, SPDT (On-On) 6A £G1893-ND 348 3.11 2.68 | RR3402C 9 | DPST, 250V Red Iilum., 20A Black £G1535-ND 3.56 318 2.74 | RSBBLKREDFF2 
Mini, SPDT (On-Off-On) 6A £G1894-ND 348 3.14 2.68 | RR3402D DPST, 250 Green Iilum., 20A Black | EG1536-ND 3.56 348 2.74 | R5BBLKGRNFF2 
Standard, DPST (On-Off) 10A EG1895-ND 455 4.06 3.50 | RR3405A DPST, 12VDC Red Illum., 20A Black | EG1537-ND 3.56 318 2.74 | R5BBLKREDFF3 
Red Illum., SPST (On-Off) 10A £G1896-ND 6.11 5.46 4.70 | RR3405ALRED DPST, 12VDC Green Illum., 20A Black | EG1538-ND 3.56 3.18 2.74 | R5BBLKGRNFF3 
4 | Green Illum., SPST (On-Off) 104 £G1897-ND 6.11 5.46 4.70 | RR3405ALGRN R6 Mini-Rocker 
Red Illum., SPDT (On-On) 10A £G1898-ND 611 5.46 4.70 | RR3405CLRED 1 | SPST 10A, Black Without Marking EG1525-ND 2.02 1.81 1.56 | RGABLKBLKEF 
Green Illum., SPDT (On-On) 10A £G1899-ND 6.11 5.46 4.70 | RR3405CLGRN 2_| SPST 410A, Black With Marking EG1526-ND 2.02 1.81 1.56 | RGABLKBLKFF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2090 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


Illuminated Toggle Switches 


Contact LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Voltage Color Circuit Operation Part No. il 10 100 Part No. 
1 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF 67-1882-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-TC11A12253R 
Yellow 67-1883-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252Y 
2 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF 67-1884-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252R 
Green 67-1885-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252G 
Yellow 67-1886-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190Y 
’ alain AY Red el AMOK 67-1887-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190R 
Yellow 67-1888-ND 477 4.30 3.66 CLS-TS11A12250Y 
4 25A/12VDC 42V Red SPST ON/OFF 67-1889-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250R 
Green 67-1890-ND 477 4.30 3.66 CLS-TS11A12250G 
Blue 67-1891-ND 8.64 7.78 6.63 CLS-TS11A12250B 
Yellow 67-1892-ND 5.61 5.05 431 CLS-TC11A12250Y 
5 20A/12VDC 42V Red SPST ON/OFF 67-1893-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250R 
Green 67-1894-ND 5.61 5.05 431 CLS-TC11A12250G 
Blue 67-1895-ND 9.48 8.54 7.27 CLS-TC11A12250B 
Yellow 67-1896-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-T011A125S00Y 
6 10A/125VAC 12V Red SPST ON/OFF 67-1897-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-T011A125S00R 
Green 67-1898-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-T011A125S00G 
Yellow 67-1899-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251Y 
7 30A/12VDC 4oV Red SPST ON/OFF 67-1900-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251R 
Green 67-1901-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251G 
Blue 67-1902-ND 9.21 8.29 7.07 CLS-TC11A12251B 


IIIuminated Rocker Switches 


LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| Rating Voltage Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 | Part No. Panel Cutout 
Yellow 67-1903-ND 258 233 1.98 | CLS-RR11A125500Y Thickness| X | Y 
Red 67-1904-ND® 258 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500R 0.75-1.25 [19.200|13.000 
TY OAIESNAG | APY Green | SPST) ONOFF | 7. 4905-ND 258 233 1.98 | CLS-RR11A125500G 1.25~2.00 |19.400 [13.000 
Blue 67-1906-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A125500B 2.00~3.00 | 19.800 |13.000 
2 | 20ar2voc | 12V | Yellow/Green| SPOT | ON/ON | 67-1907-ND 4.89 4.41 3.75 | CLS-RC12E12190YG 
Yellow 67-1908-ND 3.03 273 2.33 | CLS-RC11A125190Y 
a. 4OKAgEVAG| <43N Red spst | onorr | 87-1909-ND 3.03 273 2.83 | CLS-RC11A125190R 
Green 67-1910-ND 3.03 273 2.33 | CLS-RC11A1251906 
Blue 67-1911-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125190B 
Yellow 67-1912-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A12250Y os 
a a x 2.20 
| apanewDes| aay Red spst | onorr | 97-1913-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A12250R 
Green 67-1914-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A122506 
Blue 67-1915-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RO11A12250B 
Yellow 67-1916-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191Y 
5 | 10AM25VAC/) oy Red spst | onvorr | 97-1917-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191R 
6A/250VAC Green 67-1918-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A1251916 
Blue 67-1919-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125191B 
Yellow 67-1920-ND 411 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250Y 
& | oeabune'| ay Red spst | owore | 67-1921-ND 411 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250R 
Green 67-1922-ND 411 3.70 3.16 | CLS-RC11A122506 
Blue 67-1923-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A12250B 
Yellow 67-1924-ND 348 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250Y 
7 Red 67-1925-ND 348 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250R 
16A125VAC| 12V SPST | ON/OFF 
mM Green 67-1926-ND 348 3.14 2.67 | CLS-RR11A1202506 Panel Cutout 
Blue 67-1927-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RR11A120250B Tuickness aia saa 
Yellow 67-1928-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A12250Y 1 35-2.00127 800113 800 
Red 67-1929-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A12250R 2.00-3,00|28.000 
@ ) emtemes dey Green | SPST) ONOFF | 67 +930-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A122506 
Blue 67-1931-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12250B 
Yellow 67-1932-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251Y 
Red 67-1933-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251R 
2) EOIEMDG:) “12 Green | SPST) ONOFF | 67. 1934-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A122516 
Blue 67-1935-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RR11A12251B 
Yellow 67-1936-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252Y 
Red 67-1937-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252R 
MORON IeNDE | ARN Green | SPST) ONOFF | 7 so38-nD 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A122526 
Blue 67-1939-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12252B 
Yellow 67-1940-ND 321 289 247 | CLS-ROTIA12251Y aah oatou ; arr a ; 
11 | 20a/t2voc | tav Red J spst | onore | 8%-1941-ND 821 289 2.47 | CLS-ROMAI2Z251R 0.75-1.25 [28.500|11.600| | [0.75-1.25 [28.500] 11.600 
Green 67-1942-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RO11A12251G 1.25~2.00 [28.700 [11.600 1.25~2.00 [28.700 | 11.600 
Blue 67-1943-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RO11A12251B 2.00-3.00 |29.000|41.600| } [2.00-3.00 [29.000/11.600 


@ RoHS Compliant 


IIIuminated Pushbutton Switches 


LED Digi-Key Price Each Lumex 

Fig. Rating Voltage Color Circuit | Action | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow 67-1944-ND 321 289 247 | CLS-PCIIAT25S01V 
Red 67-1945-ND 321 289 247 | CLS-PC11A125S01R 
1 | SA/125VAC ) 12V | Green | SPST | ALT/ACT | ON/OFF | §7-4946-ND 321 289 247 | CLS-PC11A125S01G 
Blue 67-1947-ND 645 5.81 495 | CLS-PC11A125S01B 
Yellow 67-1948-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-PCI1A125S00Y 
Red 67-1949-ND 3.48 3414 267 | CLS-PC11A125S00R 
2 | SAN25VAC | 12V | Green | SPST | MOM | ON/OFF | 67-1950-ND 3.48 3414 267 | CLS-PC11A125S006 
Blue 67-1951-ND 645 5.81 4.95 | CLS-PC11A125S00B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2091 


Contact Materials Options 


Pushbutton Switches 


Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
plate Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 


Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 

Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. Contacts: Coin silver, silver plated Terminals: Copper alloy, silver 

Tiny Pushbutton Switches plated Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120VAC or 3A 
Off-Mom | C | SHO | B | d20x.200x.340(8.13x5.08x8.64) | CKN4000-ND 453. 363 287 | TPIISHOCBE @ 250VAC; 8500 Series — 1A @ 120VAC. 
Off-Mom | Z SH Q | .320x.200x .340 (8.13 x 5.08x 8.64) |CKN4001-ND 434 3.48 275 | TPI1SHZQE 
Off-Mom c D1 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN4006-ND 487 3.90 3.09 | EP11SD1CBE Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate Terminals: 
ofrMom | 2 | tt | a | 300% 200% 340(813%508%864) |CKNITIPNDS 8.002349 | TPHHLTZOE Cone alas. aim ao elnsove niche pian 02 Vain 
soe | eee ee | | eee etree Mee te] || cor nar satan ansnaleecah 
-Mom .320 x .200 x « 13 x 5.08 x 8. | : . i . : Peres , 

ottMom | c¢ | sHs | a | .320x.200x 340(813x5.08x8.64) | CKN1723-ND 4.49 360 2.85 | TP11SHECOE Contacts: Gold, matte-tin Terminals: Copper alloy, with matte 
Of-Mom | v3 | SHO | B | .320x.200x.340(8.13x5.08 x8.64) |CKN1726-ND 5.06 4.05 3.21 | TP11SH9V3BE tin over nickel plate Ratings: 0.4VA maximum @ 20 VAC or DC 

4 Off-Mom | _C SH B_| .320x.200x 340 (8.13x5.08 x 8.64) _|CKN1728-ND 453 3.63 2.87 | TP11SHCBE maximum 
Off-Mom | Cc SH Q | 320 x.200x.340 (8.13 x 5.08x 8.64) | CKN1729-ND 449 3.60 2.85 | TPTISHCQE 
Off-Mom |Z SH B_ | .320x.200x 340 (8.13x5.08x 8.64) _|CKN1730-ND 437 3.50 277 | TPI1SHZBE 
On-Mom | C D1 B | .320x 200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) _|CKN4043-ND 6.34 5.07 4.02 | EP12SD1CBE 
On-Mom | Z SH Q | .340x.360x 340 (8.64x9.14x8.64) |CKN4053-ND 5.93 4.75 3.76 | TP12SHZQE 

SPDT | On-Mom | C | SHO | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x864) |CKN1738-ND 612 4.90 3.88 | TP12SHOCBE 
On-Mom | v3 | SHO | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) |CKN1739-ND 6.65 5.32 4.22 | TP12SHOV3BE 
On-Mom | _C SH Q | .320x.200x 340 (8.13x5.08x8.64) _|CKN1740-ND 6.09 4.87 3.86 | TP12SHCQE 
Off-Mom | Cc Dt B | .320x 200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4044-ND 9.27 7.42 5.88 | EP21SD1CBE 

pPsT | Off-Mom | A Dt B | .320x.200x.365 (8.13x5.08x9.27) | CKN4045-ND 10.27 8.22 6.51 | EP21SD1ABE 
Off-Mom |Z SH Q_ | 340x.360x 340 (8.64x9.14x8.64) _|CKN4054-ND 9.30 7.44 5.89 | TP21SHZOE 
Off-Mom | A | SHB |B | .320x.200x.352 (8.13x5.08x8.94) _|CKN4002-ND 512 410 3.25 | TPT1SHBABE 
Oft-Mom | A | SHO | B | 320x.200x.352(8.13x5.08x8.94) | CKN4003-ND 512 410 3.25 | TP11SHOABE 
Off-Mom | A Dt B | .320x.200x.365 (8.13x5.08x927) | CKN4007-ND 540 4.32 3.42 | EP11SD1ABE 

sPst | of-Mom | A | LT9 | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) | CKN1715-ND$ 5.81 4.65 3.68 | TP11LT9ABE 
Oft-Mom | A | msg | B | 320x.200x.340(8.13x5.08x864) |CKN1718-ND 5.40 4.32 3.42 | TP11MSQABE 
Off-Mom | A | SHB | Q | .320x.200x.340 (8.13x5.08x8.64) _|CKN1721-ND 5.09 4.08 3.23 | TPT1SHBAQE 
Off-Mom | A SH B_ | 320 x 200x340 (8.13x5.08x 8.64) _|CKN1727-ND. 512 4.10 3.25 | TP11SHABE 

5 On-Mom | A | SH8 | Q | .320x.200x.352 (8.13 x5.08x 8.94) _|CKN4004-ND 6.68 5.35 4.23 | TPI2SHBAQE 
On-Mom | A D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) |CKN4008-ND 6.87 550 4.35 | EP12SD1ABE standard 
On-Mom | A | LT9 | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) | CKN1731-ND¢ 740 5.92 4.69 | TP12LT9ABE ven 

sppt | On-Mom | A Msg B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1732-ND 699 560 4.43 | TP12MS9ABE Bek Gay 
On-Mom | A | SH8 | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) _|CKN1733-ND 6715.37 4.26 | TP12SHBABE 
On-Mom | A | SH8 | G | .320x.200x.340 (8.13x5.08 x 8.64) _|CKN1734-ND 7125.70 451 | TP12SHBAGE 
On-Mom | A | SHO | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) |CKN1735-ND 6.71 5.37 4.26 | TP12SHOABE 
On-Mom | A_| SHO | Q | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) _|CKN1736-ND 6.68 5.35 4.23 | TP12SHOAQE 

DPST_| Of-Mom |_A | SHO |B | _.320x.360x 340 (8.13x9.14x 8.64) _|CKN1741-ND 10.61 8.49 6.73 | TP21SHOABE 
Off-Mom | AV] Dt B | .320x 200x365 (8.13x5.08x9.27) _|CKN4009-ND 5.65 4.52 3.58 | EP11SD1AVBE 

sPst | Off-Mom | av | SH8 | B | .320x.200x .340(8.13x5.08x8.64) |CKN1722-ND 512 410 3.25 | TP11SHBAVBE 

C Off-Mom | Av | SHO | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) _|CKN1725-ND 512410 3.25 | TP11SH9AVBE 

spot | On-Mom | AV | SH8 | B | .20x.200x 352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4005-ND 671 5.37 4.26 | TP12SHBAVBE 
On-Mom | AV | SHO | B | .320x.200x.340(8.13x5.08x864) _|CKN1737-ND 6.71 5.37 4.26 | TP12SH9AVBE 

DPST | Off-Mom | AV | D1 B | 320x200 x .365 (8.13x5.08x9.27) _|CKN4046-ND 10.64 8.52 6.75 | EP21SD1AVBE 

Alternate Action and Momentary Pushbutton Switches 

On-Mom | C H G | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86x 10.41) [CKN4010-ND 991 7.93 628 | B121SHCGE 
On-Mom | Z H G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4011-ND 9.74 7.80 6.17 | 8121SHZGE 
On-Mom | v3 | D3 B | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4012-ND 716 5.73 4.54 | 8125SD3V3BE 
On-Mom | Z H B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4022-ND 641 513 4.07 | 8125SHZBE 
On-Mom | H B__|.500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4029-ND 658 5.27 417 | 8125SHCBE 
On-Mom | C D1 G | 500 x .260x 350 (12.70 x6.60x 6.89) |CKN4041-ND 991 7.93 6.28 | E1Z1SDICGE 
On-Mom | Z Y G | 500 x .270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1611-ND 9.74 7.80 6.17 | 8121LY4ZGE 
On-Mom | v3 | 03 G | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1612-ND 10.48 839 6.64 | 8121MD3V3GE 
On-Mom | v3 | D3 G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1613-ND 10.48 839 6.64 | 8121SD3V3GE 
On-Mom | v3_| D8 G_| 500 x .270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1614-ND 10.48 8.39 6.64 | 8121SD8V3GE 

SPDT [On-Mom | V3 | D9 @ | 500x270 x 410 (12.70x6.86x 10.41) |CKN1619-ND 10.48 8.39 6.64 | 8121SD9V3GE 
On-Mom | C D G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1622-ND 9.91 7.93 6.28 | 8121SDCGE 
On-Mom | Z D G@ | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1623-ND 9.74 7.80 6.17 | 8121SDZGE 
On-Mom | Z3 H G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1626-ND 10.04 8.04 6.36 | 8121SHZ3GE 

: On-Mom |Z Y4 G_| 500 x .270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1627-ND 9.74 7.80 6.17 | 8121SV4ZGE 
On-Mom |Z Y G | 500x 270x410 (12.70x6.86x 10.41) |CKN1628-ND 974 7.80 6.17 | B121SYZGE 
On-Mom | v3 | 09 B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1631-ND 716 5.73 4.54 | 8125SD9V3BE 
On-Mom | C D B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1632-ND 658 5.27 4.17 | 8125SDCBE 
On-Mom | Z Y B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1633-ND 641 513 4.07 | 8125SYZBE 
On-Mom | C H G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1642-ND 9.91 7.93 6.28 | U811SHCGE 
On-Mom |Z H G_| 500 x .270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1643-ND 9.74 7.80 6.17 | U811SHZGE 
On-Mom |Z H [500 x .450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4023-ND 75.03 12.03 9.52 | 8221SHZGE 5 j.-_-+| 0.990 
On-Mom | Z H B | .500x.450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4024-ND 9.02 7.22 5.72 | 8225SHZBE (8.380) 
On-Mom | C Dt G | 500 x 450 x.350 (12.70 x 11.43 x 8.89) |CKN4042-ND 15.93 1275 10.09 | £221SD1CGE esta 

DPDT | On-Mom | v3 | D9 G  |.500 x .450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1635-ND 1212 1047 8.82 | 8221SD9V3GE UNS 2A 
On-Mom | _C D G_|500.x.450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1636-ND 15.30 12.24 9.69 | 8221SDCGE 
On-Mom | C H G /500 x 450x410 (12.70x 11.43 x 10.41) | CKN1637-ND 15.30 12.24 9.69 | 8221SHCGE 
On-Mom |Z H G_|.500 x .450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1644-ND 15.03 12.03 952 | US21SHZGE 

SPDT | On-Mom |Z H G |.500 x .650 x .475 (12.70 x 16.51 x 12.07) | CKN1639-ND 16.20 13.99 11.78 | 8321SHZGE 

4PDT | On-Mom |Z H G_|.500 x .850 x 475 (12.70 x 21.59 x 12.07) |CKN1640-ND 20.48 17.69 14.90 | 8421SHZGE 
On-Mom | A D9 G | 500 x 270 x -410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4013-ND 10.55 845 6.69 | 8121SD9AGE 
On-Mom | A D9 B | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4014-ND 723 5.79 4.58 | 8125SD9ABE 
On-Mom | A2 | D9 G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1615-ND 10.76 861 6.82 | 8121SD9A2GE 
On-Mom | A4 | D9 G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1616-ND 10.76 861 6.82 | 8121SD9A4GE 
On-Mom | R2 | D9 G_| 500 x .270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1617-ND 11.11 8.89 7.04 | 8121SD9R2GE EP Series 

2 | SPOT Fon-wiom TR D9 G | .500 x .270 x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1618-ND 11.09 8.88 7.03 | 8121SDIRGE Ad (reversed term.) 

On-Mom | A D G@ | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1621-ND 10.55 845 6.69 | 8121SDAGE 

On-Mom | A H9 G | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1624-ND 10.55 845 6.69 | 8121SH9AGE 8020 

On-Mom | A D8 B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1629-ND 723° 5.79 4.58 | 8125SD8ABE Series 95 

On-Mom | A D9 G_| 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1641-ND 10.55 8.45 6.69 | U811SD9AGE 4 (12.7) Ik a 

DPDT | On-Mom | _A D9 [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) [CKN1634-ND 12.12 10.47 8.82 | 8221SD9AGE aE 0.2 (5.08)Typ.* 
On-Mom | AV2 | D9 G | 500 x 270 x -410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4015-ND 10.76 8.61 6.82 | 8121SD9AV2GE .05 (1.27) . C02 (0.51)Typ. 

sppt | On-Mom | av2 | D9 B | .500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4030-ND 743 595 4.71 | 8125SD9AV2BE . 0.4 (2.54) Typ. 

3 On-Mom | Av2 | H G | 500 x .270 x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1625-ND 10.76 8.61 6.82 | 8121SHAV2GE TP Series 
On-Mom | Av2 | D8 B__| 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1630-ND 7435.95 4.71 | 8125SD8AV2BE = and 

DPDT | On-Mom | AV2_| D9 B [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN1638-ND 11.23 8.99 7.12 | 8225SD9AV2BE UEP Series “at ie 

On-On | Z H Q | -500 x 270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) |CKN4016-ND 640 5.12 4.06 | 8161SHZOE2 0300.78) 5.08) Cee a missing on 
On-Mom | Z H Q | 500 x 270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) |CKN4018-ND 640 512 4.06 | 8168LHZQE2 aa 

sppt | On-Mom | Z H G | 500 x .270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) |CKN4031-ND 691 553 4.38 | 8168SHZGE2 

ri On-On | Z H G@ | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1647-ND 691 553 4.38 | 8161SHZGE2 c 8020 Series 
On-Mom | Z H B | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1649-ND 644 516 4.09 | 8168LHZBE2 
On-Mom |Z H Q_| 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1655-ND 640 512 4.06 | 8168SHZQE2 6 43 19(4.80)-(8020 Series) 

ppor | on-on |Z H G }500 x 450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4032-ND 13.36 10.69 8.47 | B261SHZGE2 (3.18) 13(3.30)-(EP, TP Series) 

On-On_| Z H Q_|.500 x .450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN1656-ND 11.64 9.31 _7.38 | 8261SHZQE2 27(6.86)-(8500 Series) 
On-On | A H9 B | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1646-ND 7195.76 4.56 | 8161SHSABE2 —— ; 
On-Mom | A H9 B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1648-ND 719 5.76 4.56 | 8168LHQABE2 0.5 | t +||- 

5 | sppr | On-Mom | A H9 B | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1650-ND 719 5.76 4.56 | 8168SHSABE2 (12.7) |-[l—93(0.76) | .05(1.27)-(8020 Series) 
On-Mom | A H9 Q | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1651-ND 714 5.72 4.53 | 8168SHSAQE2 I-15 (3.81) .03(0.76)-(EP, TP Series) 
On-Mom A H B -500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1653-ND 719 5.76 4.56 | 8168SHABE2 .05(1.17)-(8500/KM Series) 
On-Mom |_A H Q_| 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1654-ND 714 5.72 4.53 | 8168SHAQE2 

6 | SPDT | On-Mom | AV2 | _H9 B | 500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1652-ND 7385.91 4.68 | 8168SH9AV2BE2| +Req LED 120 Diameter Plunger (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2092 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Cak Termination Options (Cont.) 
Pushbutton Switches (cont.) R 


R2 (reversed term.) 
Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 | PartNo. UK iy 
Snap-In With Black Frame Epoxy Seal itd i a I | 
spst | OttMom | Z ]WhtCap] 8 | .320x.200x 340 (8.13 x5.08x8.64) ] CKN1609-ND 571 457 3.62 | TP11J81ZBE12 ce 185 fol L - 
Off-Mom |Z | BikCap |_Q | .320x.200x 340 (8.13.x5.08x 8.64) _| CKN1610-ND 5.68 4.55 3.60 | TP11J81ZQE22 (4.70) .600 
Off-Mom |X — Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia) | CKN1657-ND 6.26 5.01 3.97 | 8531J81Z0E22 +1365 .62 (15.75) if (15.24) 
On-Mom | Z |WhtCap| G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1597-ND* 11.09 888 7.03 | 8121J81ZGE12 (9.27) ae 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4025-ND 11.09 888 7.03 | 8121J81ZGE22 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1599-ND 11.09 888 7.03 | 8121J83ZGE22 
On-Mom | Z3 | BikCap | B_ | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1601-ND 8.07 646 5.12 | 8125J81Z73BE22 
sppt LOn-Mom_| Z| BkCap | _B | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86x 10.41) | CKN4026-ND 7.77 6.22 4.93 | 8125J81ZBE22 X Z 
- On-Mom |Z | BlkCap | B | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1603-ND 777 622 4.93 | 8125J83ZBE22 
On-On | Z | BlkCap | G | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN4033-ND 863 6.91 5.47 | 8161J81ZGE22 O A 
On-On | Z | BikCap | Q | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1604-ND 811 649 5.14 | 8161081ZQE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B_ | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1607-ND 816 6.54 5.17 | 8168J81ZBE22 [oO] 
On-Mom | Z | BlkCap | G |.500x.270x.430 (12.70x 6.86 x 10.92) | CKN4034-ND 863 6.91 5.47 | 8168J81ZGE22 
On-Mom | Z | BikCap | Q_ | .500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4017-ND. 811 6.49 5.14 | 8168J81ZQE22 Solder Lug Solder Eyelet 
On-Mom |Z | BikCap | G |.500x 450x410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4027-ND 76.39 13.11 10.38 | 6221J81ZGE22 
peor | On-Mom | Z | BikCap | G |.500.x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1608-ND 12.02 10.38 874 | 8221J83ZGE22 23 
On-Mom | Z | BlkCap | B_ |.500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4028-ND 10.38 831 6.58 | 8225J81ZBE22 4 
On-On | Z | BlkCap | G_ |.500x.450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4035-ND 15.08 12.06 9.55 | 8261J81ZGE22 
On-Mom | Z| Bikcap | G |.500x.450x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1600-ND* T112 961 8.09 | 8121J85Z2GE223 
8 | SPDT | On-On | Z | BlkCap| G |.500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1605-ND* 1210 968 7.67 | 8161J86ZGE223 
On-On | Z | BlkCap | Q | .500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1606-ND* 11.58 927 7.34 | 8161J86Z0E223 call na 
9 | sppr | OnMom |Z | BlkCap [~G [500 x 450 x 410 (12.70 x 17.43 x 10.41) | CKNTS98-ND 11.30 9.04 7.16 | 8121J822GE22 062 (1.57) 
On-Mom | Z | BlkCap | B_ |.500x.450x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1602-ND 7.97 6.38 5.06 | 8125J82ZBE22 
Subminiature Pushbutton Switches ‘ : 
Off-Mom | X | BlkCap] Q | .660x.469Dia (16.76x11.91 Dia) | CKN1121-ND 563. 4.51 3.57 | 8532T1Z0E2 Bushing Options Threaded bushings include hardware 
Off-Mom | X | BlkCap | B | .660x.469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1122-ND 5.66 4.53 3.59 | 8532T1ZBE2 
OffMom | X |RedCap) Q .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1123-ND 6.10 489 3.87 | 8532T1ZOE3 D1 (Unthreaded) 
10] SPST | Off-Mom | X |RedCap| B | .660x.469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia) | CKN1124-ND 612 4.90 3.88 | 8532T1ZBE3 
Off-Mom | X |WhtCap| Q 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) _| CKN1222-ND 5.66 4.54 3.59 | 8532T1ZQE1 0.1(2.54) 0.18 
Off-Mom |X |WhtCap| B | .660x .469 Dia. (16.76x 11.91 Dia) | CKN1223-ND 5.69 4.56 3.61 | 8532T1ZBEl Us 7.280 at LO} (4.57) 
Off-Mom | C | BikCap | B 660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) _| CKN1666-ND 5.81 4.65 3.69 | 8532T1CBE2 UNS-2A ™ 4(7.11) ai 
Off-Mom | H a 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4036-ND 485 3.89 3.08 | 8531MCQE2 iF (6.48) is 
On-Mom | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4037-ND 5.42 4.34 3.43 | 8533MCQE2 U — Tibo 
On-Mom | GC H Qa 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1389-ND 5.26 4.21 3.34 | 8533MZOE2 
On-Mom | GC H B 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1390-ND 5.28 4.23 3.35 | 8533MZBE2 
Off-Mom | xX |8-40uns|_@ 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) _| CKN4038-ND 5.73 4.59 3.63 | 8631Z0D2 D3 (Unthreaded) D8 (Unthreaded) 
Of-Mom |X  |840uns] B “248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN4039-ND 574 4.60 3.64 | 8631ZBD2 
Off-Mom | C |840uns| B .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) — | CKN4040-ND 590 4.72 3.74 | 8631CBD2 0.21(5.23) 
Off-Mom | ¢ H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4019-ND 485 3.89 3.08 | 8531SCQE2 
Off-Mom |X H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4020-ND 470 376 298 | 8531MZQE2 
Off-Mom |__X H Q 315 x .375 Dia. (8.00 x 9.53 Dia.) _| CKN4021-ND 470 376 2.98 | 8532MZOE2 46 
Off-Mom | 05 H B “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4057-ND 3.85 3.08 2.44 | KMT101RROSB arr Perit | 
Off-Mom | 05 H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) — | CKN4058-ND 318 2.55 2.02 | KM1101RROSQ : ‘e : 
Off-Mom | H B .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4059-ND 3.85 3.08 2.44 | KM1101RRO2B 
Off-Mom | H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4060-ND 318 2.55 2.02 | KM1101RRO2Q 
Off-Mom | ¢ H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) _| CKN1714-ND 3.74 3.00 2.38 | KM1101RROZQE 
11] SPST | On-Mom |” 05 H Q “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4064-ND 3.48 255 2.02 | KM3301RRO5Q D9 (Unthreaded, flat) LT 
Off-Mom |X s Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1658-ND 470 376 298 | 8531SZQE2 LT9 (Unthreaded 
( ) 
Off-Mom | ¢ M Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1662-ND 485 3.89 3.08 | 8532MCQE2 ©r Boo 
Off-Mom |X M B 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1663-ND 472 378 2.99 | 8532MZBE2 42(3.10) fF 5.100 16.080) 
Off-Mom |X M G 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _| CKN1664-ND 519 416 3.29 | 8532MZGE2 ag ROT ons 
Off-Mom |X S Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia) | CKN1665-ND 470 3.76 2.98 | 8532SZQE2 23(5.79) j4a0 1215 (5.46) 
OnMom | C M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1669-ND 542 434 3.43 | 8534MCQE2 r UNS-2A \ 310 (7.87, 
OnMom | xX M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1670-ND 5.72 458 3.63 | 8534MZQE2 .28(7.11) ONES) 
Off-Mom |X M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1672-ND 470 376 298 | 8551MZQE2 i 
Off-Mom | C _|8-40uns|_G 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) _| CKN1675-ND 6.38 5.11 4.05 | 8631CGD2 
Off-Mom | C |840uns| Q -248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN1676-ND 5.88 471 3.7/3 | B631CQD2 : 
ottMom | c |8-4duns| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) | CKN1677-ND 5.90 472 3.74 | 8632CBD2 Fao (Unites) pee pare an. 
Off-Mom | C |8-40uns| Q .355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1678-ND 588 4.71 3.73 | 8632CQD2 SH 10-48UNS-2A 
Off-Mom | X |840uns| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1679-ND 574 4.60 3.64 | 8632ZBD2 A 
Off-Mom | X |840uns| Q 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1680-ND 573 4.59 3.63 | 8632z0D2 AURIS 
On-Mom | X |8-40uns| Q 345 x .250 Dia. (8.76 x 6.35 Dia.) _| CKN1681-ND 6.26 5.01 3.97 | 8633Z0E2 
Off-Mom | T a 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1659-ND 579 464 3.67 | B53TTCOE2 7(4.39)-(TP Series) _ 
Off-Mom | x T B 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1660-ND 5.66 453 3.59 | 8531TZBE2 315.72} 8020/KM Series) 
Off-Mom | X TF Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1661-ND 5.63 451 3.57 | 8531TZQE2 “er eries) 
12| spst | Off-Mom | c T Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1667-ND 5.79 4.64 3.67 | 8532TCQE2 
Off-Mom |_X T Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _| CKN1668-ND 5.63 4.51 3.57 | 8532TZOE2 j Tansee 
OnMom |X| Tt | @ | 427x469 Dia. (10.8x 11.91 Dia) | CKN1671-ND 620496 3.93 | 8534TZOE? Bo |e Ac mmenatons = nchi(anmn) 
Off-Mom |X T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1673-ND 563 4.51 3.57 | 8551TZOE2 
Off-Mom | _X T Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _ | CKN1674-ND 5.63 4.51 3.57 | 8552TZOE2 H, H9 TP 100 (2.54) 139 (3.53) .220 (5.59) 
Process Sealed Momentary Pushbutton Switches H, H9 8020 122 (3.10) .218 (5.54) .250 (6.35) 
Mom Cc D1 Q ] .320x.200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1702-ND 487 3.90 3.09 | EP11SD1CQE H, H9 8060 | .122(3.10) .280(7.11) 300 (7.62) 
spsT | Mom | v3 D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1703-ND 540 4.32 3.42 | EP11SD1V3BE SH,SH9 | TP 100 (2.54) 155 (3.94) 220 (5.59) 
Mom Ww Dt B_ | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1704-ND 518 4.15 3.29 | EP11SD1WBE 
On-Mom | GC Dt B | 500x260 x .350 (12.7 x 6.60x 8.89) | CKN1684-ND 7185.75 4.55 | E112SDICBE 
On-Mom | GC Dt Q | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1685-ND 718 5.75 4.55 | E112SD1CQE M 
1 On-Mom | V3 Dt B | .500x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1686-ND 843 6.75 5.34 | E112SD1V3BE 0.100 (2.540) 
spor | On-Mom | Z Y B | .500x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1687-ND 7.05 5.64 4.47 | E112SYZBE 4/449 Then!* 4.150 (3.81) She 
On-Mom | V3 Dy G_| 500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) _| CKN1690-ND 11.17 8.94 7.08 | E121SD1V3GE : "173 (4.39) 130 
On-Mom | V3 Dt B | .500x.260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1693-ND 814 652 5.16 | E125SD1V3BE For a531 +(8.30) 
On-Mom | GC D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1708-ND 6.34 5.07 4.02 | EP12FPD1CBE Ta 
On-Mom | V3 dt B_ | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1712-ND 687 5.50 4.35 | EP12SD1V3BE 
Mom A D7 P| 320x200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN9129-ND 574 460 3.64 | EPIiFPDIAPE 
Mom A D1 G | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1698-ND 5.84 4.68 3.70 | EP11SD1AGE 
spsT | Mom A bt P | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN9134-ND 5.74 4.60 3.64 | EP11SD1APE 
Mom A D1 Q | .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1700-ND 540 4.32 3.42 | EP11SD1AQE @.157 (3.990) -360 (9.14) Max. 
9 Mom A dt B_ | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) _| CKN1695-ND 5.40 4.32 3.42 | EP11FPD1ABE 114-40 1 ¥ 910 (6.33) 7 
On-Mom | A Df B | 500x260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1682-ND 779 6.24 4.94 | E112SDIABE UNS-2A 593 (292) | 2390 (8.98), 
On-Mom | A Dt G | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1688-ND 10.52 842 6.67 | E121SD1AGE an oe aes 250 (6.38) 
SPDT | On-Mom | A dt B | 500x260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1691-ND 750 6.00 4.75 | E125SD1ABE 15/32-32 
On-Mom | A D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1705-ND 6.87 5.50 4.35 | EP12FPD1ABE UNS-2A 
On-Mom | A dt G | .320x.200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) _| CKN1709-ND 7.31 5.85 4.63 | EP12SD1AGE 
Mom | AV Dt B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1697-ND 5.65 452 9.58 | EPTiFPDIAVBE 
SPST | Mom |_ av ot P| .320x .245 x .350 (8.13 x6.22x 8.89) | CKN9128-ND 5.99 4.80 3.80 | EP11SD1AVPE 
On-Mom | AV2 | D1 B | .500x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1683-ND 798 6.39 5.06 | E112SD1AV2BE 
7 On-Mom | AV2 | D1 G | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1689-ND 10.72 858 6.79 | E121SD1AV2GE 
SPDT | On-Mom | AV2 | D1 B | 500x260 x .350(12.7x6.60x 8.89) | CKN1692-ND 769 616 4.87 | E125SD1AV2BE 
On-Mom | AV D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1707-ND 712 570 4.51 | EP12FPD1AVBE 
On-Mom | AV dt B_ | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1711-ND 7425.70 4.51 | EP12SD1AVBE 
DPDT | On-Mom | AV2 | D1 G_[ 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) _| CKN1694-ND 1253 10.83 9.12 | E221SDIAV2GE 
Female Connector for Z3 Terminals................--sseeceeeeeeee eee eee eee e tees ee ee eeeeeee ees CKN1645-ND 7 38 .30_| 530100000 *Red LED 4.120 Diameter Plunger 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2093 


Switch Products Switch Caps 


F Series Pushbutton Switches Switch Caps for F Series 


Essential features of the F pushbutton switch are the bridge 
contact which is spring loaded, guaranteeing constant 
pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm_ Operating 
Force: 650 grams Switching: Voltage Maximum: 
125VAC/30VDC (silver), 50VAC/30VDC (gold), Current 
Maximum: 0.5A (silver), 0.4VA (gold) Contact Resistance: 
10 - 20mQ Contact Material: Silver or Gold Operating 
Temperature: -40°C ~ 70°C 


Rectangle 


Dim. H | Digi-Key Price Each C&K 
Circuit | Description (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1223-ND 1.93 1.55 1.23 FQUEE Digi-Key Price Each C&K 
DPDT | Alt Act., 650gF, 4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 21 401-1224-ND 5.04 4.04 3.20 F2UEE AU Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1225-ND 1.72 1.38 1.09 F2U0A z 7 
Alt Act., 6509F, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 | 401-1226-ND 3.36 269. 213 | FAUEE Switch Caps for F Series 
4PDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 33 401-1227-ND 9.53 7.63 6.04 F4UEE AU Round, Black, 8.8mm Diameter 401-1215-ND 5 A 33 | FO201 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 401-1228-ND 3.28 2.63 2.08 F4U0A Round, Grey, 8.8mm Diameter 401-1217-ND 56 AB 36 | FG/GY 
Round, Red, 8.8mm Diameter 401-1218-ND 53 43 .34 | FG/RD 
. Round, White, 8.8mm Diameter | 401-1216-ND 53 43 .34 | F0202 
PHA Series 
Bullet, Black, 7mm Diameter 401-1212-ND 50 40 32 | FO101 
Pushbutton Bullet, Grey, 7mm Diameter 401-1214-ND 52 42 33 | FMRGY 
Ss . h Bullet, White, 7mm Diameter 401-1213-ND 52 42 .33 | FMR/WHT 
witches Rectangle, Black, 9.8x5.5mm | 401-1219-ND 50 40 32 | FSC/BK 
Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 56 A5 .36 | FSC/GY 
Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 5.74 460 3.64 | FSC/RD 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND 53 43 .34 | FSC/WHT 
Small dimensions make it the Digi-Key Price Each C&K 
ideal choice for today's demand- | Girguit | Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
ing switch requirements. Non- 
shorting contacts. DPDT Alternate Action, 170gF 401-1192-ND 1.33 1.07 85 PHA2UEE 
Switching: Voltage Maximum: Momentary Action, 170gF | 401-1195-ND 1.15 92 73 | PHA2U0A 
oOo euerant Maximum: appr | Altenate Action, 170gF — 401-1193-ND 1.78 1.43 1.18 | PHAAUEE Rectangle 
Operating Life:104 operations Momentary Action, 170gF | 401-1196-ND 1.66 1.33. 1.05 | PHA4U0A 
Contact Resistance: 20m0 Alternate Action, 170gF | 401-1194-ND 245 1.97 1.56 | PHAGUEE 


5a 99 
‘ vai 


Operating Temperature: -10°C | SPOT | saomentary Action, 170gF | 401-1197-ND 2.36 1.89 1.50 | PHABUOA 


PN Series Fig. 1 


Pushbutton 224 [Bee 119 
7 ey oe sore Digi-Key Price Each Cc&K 
Switches _ TT oak Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
t >| 2. 
@1.17 Switch Caps for PHA Series 
Square, Indexed, Black, 
Specifications: Contact Rating: 0.2 Amp @ 30VDC maximum « Electrical Life: 10,000 Make-and- 5mm sq. x 9mm(H) 401-1198-ND 46 37 30 | GOOIA 
Break Cycles at Full Load » Operating/Storage Temperature: -10°C ~ 60°C. Materials: * Frame: Tin 
Plated Steel * Terminals: Silver Plated Brass * Movable Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor Square, Indexed, Grey, aon 
: : 401-1199-ND AT 38 30 | GO01G 
Bronze * Terminal Seal: Epoxy 5mm sq. x 9mm (H) 
a 5 Square, Indexed, Red, 
Digi-Key Price Each_ | C&K a 401-1200-ND AT 38 30 | GOOIR 
Fig. | Circuit| Description Part No. 1100 500| Part No. 5mm sq. x 9mm (H) 
1 | sppr | Momentary, 230 gf, Nonshorting| CKN1188-ND* 78 67 59] PNT1SHNAD3OE ar anni 401-1201-ND 52 42 33 | Goon 
Alt. Action, 230 gf, Nonshorting | CKN1189-ND* 85 .73  .64) PN12SHNAQ3QE 
" Rectangle, Grey, 
2 | ppot Momentary, 330gf, Nonshorting | CKN1190-ND* .92 .80 .70| PN21SJNAO3QE 5mm(W) x 10mm(L) 401-1202-ND 52 42 34 | G002G 
Alt. Action, 330gf, Nonshorting |CKN1191-ND* .95 84 .72| PN22SJNA03QE Rectangle, Red 
DP=11.94 i! if Rasth 401-1203-ND 53 3 34 | GO02R 
| 4P= 2159 3 | DPDT Momentary, 300gf, Nonshorting CKN1192-NDt .91 .79 .69} PN21LENAO3QE 5mm(W) x 10mm(L) 
953 Alt. Action, 300gf, Nonshorting | CKN1193-ND¢ .96 .84 .73| PN22LENA03QE Round, Black, 6.2mm Dia. | 401-1204-ND 52 42 33 | GOO3A 
Lb 4 | apoT Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1194-ND¢ 1.10 .94 .82] PN41LENAO2QE Round, Blue, 6.2mm Dia. 401-1207-ND 53 43 34 | G003B 
e Alt. Action, 300gf, Nonshorting | CKN1195-NDf¢ 1.22 1.04 .92| PN42LENA02QE Round, Grey, 6.2mm Dia. 401-1205-ND 52 42 33 | G003G 
* Use PHA caps + Use PVA caps Round, Red, 6.2mm Dia. 401-1206-ND 52 A2 33 | GO03R 


ELUM Pushbutton Switch Digi@Reel° 


Features: * Low height above PCB » Reliable self-cleaning contact * Central LED illumination » Long travel v °s 
«Smooth feel Materials: * Fixed Contacts and Terminals: Stainless steel, silver plated with gold flash > > NO2¢« %4NC 
* Movable Contacts: Copper alloy, silver plated with gold flash » Base: Glass filled LCP (UL94V-0) : So 2 6.01 (5.16 for +A . |. ie fors7 Sorte 
* Actuator: Glass filled nylon 4/6 (UL94V-0) * Cover: Stainless steel Electrical: * Maximum Voltage: S0VDC el Thru-hole) ae 1.78| 18.74 
«Maximum Current: 250mA Mechanical: * Operating Force: 250gF Operating Environment: ; PCB 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Life: 30,000 Cycles 
Maximum LED | Digi-Key Price Each C&K Maximum LED | Digi-Key Price Each C&K 
Terminal | LED Color | Intensity (med)t | Part No. 1 25 100 | PartNo. Terminal | LED Color | Intensity (mcd)+ | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Iluminated Momentary Pushbuttons Red 8 CKN9038-ND. 6.16 4.93 3.91 | ELUMEETHO3C12 
None N/A CKN9027-ND 4.94 3.96 3.13 | ELUMOATHQCO2 Amber 50 CKN9039-ND 6.17 4.94 3.91 | ELUMEETHQ5C12 
Red 8 CKN9028-ND 5.90 4.72 3.74 | ELUMOATHQ3C12 PCB Green 50 CKN9040-ND 6.16 4.93 3.91 | ELUMEETHQ6C12 
PCB Green 50 CKN9029-ND 5.90 4.72 3.74 | ELUMOATHQ6C12 Blue 1,500 CKN9041-ND 6.40 5.13 4.06 | ELUMEETHQ7C12 
Blue 1,500 CKN9030-ND 6.14 4.92 3.89 | ELUMOATHO7C12 Amber/Green 10 CKN9042-ND 6.60 5.28 4.18 | ELUMEETHO8C12 
Grean/Red Zi ee eee Green/Red 20 CKN9043-ND 6585.27 __—_—4.17_| ELUMEETHO2C12 
SMT Red 8 al 5 5. 5 CKNSO44CT-ND  6.23..~~«5.37 4.32 | ELUMEESAQ3C12 
CKN9032TR-ND* 1754.46/450 ELUMOASAQ3C12 SMT Red 8 CKN9044TR-ND* 1825,74/450 ELUMEESAQ3C12 
CKN9033CT-ND 5.98 5.16 4.15 | ELUMOASAQ6C12 - 
SMT Green 50 CKN9033TR-ND* 1754.46/450 ELUMOASAQGC12 _ fais im CKNOO4SCT-ND 7.33.82 5.08 | ELUMEESAQ6C12 
CKN9034CT-ND 7.30 6.29 5.06 | ELUMOASAQ7C12 CKN9045TR-ND* 1825.74/450 ELUMEESAQ6C12 
SMT Blue 1,500 CKN9034TR-ND* 1617.12/400 ELUMOASAQ7C12 ur aI ae CKN9046CT-ND 6.45 5.56 4.47 | ELUMEESAQ7C12 
SMT Green/Red 20 CKN9035CT-ND. 7.49 6.46 5.19 | ELUMOASAQ2C12 ue : CKN9046TR-ND* 1890.54/450 ELUMEESAQ7C12 
Illuminated Latching Pushbuttons SMT GreaniRad 20 CKN9047CT-ND 6.61 5.70 4.58 | ELUMEESAQ9C12 
PCB None N/A CKN9036-ND. 5.20 417 3.30 | ELUMEETHQCO2 CKN9047TR-ND* 1648.35/450 ELUMEESAQ9C12 
White 5,000 CKN9037-ND 6.94 5.56 4.40 | ELUMEETHQ1C12 * Tape and Reel + LED Forward Current: 20 mA LED Forward Voltage: 2.0 V Typical 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2094 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ani ® 
Pushbutton Digi@Reel 
pimenalona Contact Materials 
Switching Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K B Contacts & Terminals: Copper alloy, 
Fig. | Circuit | Function Termination | Material LxwxD Part No. 1 25 100 Part No. with gold plate over nickel plate. 
Rating: 0.4VA maximum @ 20VAC 
Subminiature Pushbutton Switches — RoHS Compliant or DC maximum 
sPpT | Off-Mom PCB B 52x .54 x .385 (13.21 x 13.72x 9.78) | CKN4062-ND 5.30 4.24 3.36 | KM1202A08BE Q Contacts: Coin silver, silver plated. 
1 Terminals: Copper alloy, silver 
SPDT Off-Mom PCB Q 52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4061-ND 3.98 3.19 2.52 KM1202A08QE plated. Rating: 1A @ 120VAC 
Actuator Cut Tape Tape & Reel 
Switching Height Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing C&K 
Fig. Circuit Function Inch (mm) Terminals Part No. if 25 100 Part No. 600 Part No. 
Ultra-Miniature Pushbutton Switches (Washable) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9056-ND® 6.38 5.11 4.05 = = GP11MCBE 
2 SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9055-ND® 7.24 5.80 4.59 — _ GP11MABE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9060-ND® 7.00 5.60 4.44 = — GP12MCBE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9062CT-ND® 742 6.40 5.14 CKN9062TR-ND® 2466.72 GP12MSCBE(T&R) 
3 SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9058CT-ND® 7.63 6.58 5.29 CKN9058TR-ND® 2536.92 GP11MSABE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9061CT-ND® 8.27 713 5.73 CKN9061TR-ND® 2748.60 GP12MSABE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9057CT-ND® 9.08 7.83 6.29 CKN9057TR-ND® 3018.60 GP11MSA1BE 
SPST Off-Mom .058 (1.47) Gull Lead CKN9059CT-ND® 9.55 8.23 6.61 CKN9059TR-ND® 3171.96 GP11MSV1BE 
4 SPDT On-Mom .058 (1.47) Gull Lead CKN4080CT-ND 9.11 7.85 6.31 = = GP12MSV1KE 
SPDT On-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN9063CT-ND® 10.11 8.72 7.00 CKN9063TR-ND® 3359.88 GP12MSV1BE 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) — RoHS Compliant 
SPST Off-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN9052CT-ND 6.05 5.22 4.20 CKN9052TR-ND 2012.04 EP11SD1SAPE(T&R) 
5 SPDT On-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN9054CT-ND 745 6.42 5.16 CKN9054TR-ND 2474.28 EP12SD1SAPE(T&R) 
SPST Off-Mom Flush Gull Lead CKN9051CT-ND 6.05 5.22 4.20 CKN9051TR-ND 2012.04 EP11FPD1SAPE(T&R) 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9053CT-ND 7.45 6.42 5.16 CKN9053TR-ND 2474.28 EP12FPD1SAPE 
@ RoHS Compliant 
Cap Diameter Cap Height - Dim. A | Plunger Diameter Digi-Key Price Each C&K Fig. 1 — Series 8X2X, 8X6X. 
Cap Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. EX1X, EX2X, KM11, TP and L 
Fig. 1 — Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X, EX2X, KM11, TP and L 
White Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1103-ND 76 61 48 752701000 
Black Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1104-ND AT 38 -30 752702000 
Red Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1105-ND 75 -60 48 752703000s 
Green Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1108-ND 57 AB .37 752706000 
Blue Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1109-ND 56 AB 36 752707000 
White Gloss -310 (7.87) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1397-ND 1.00 80 64 801801000 
Black Gloss 310 (7.87) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1398-ND AT 38 -30 801802000 
Red Gloss -310 (7.87) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1399-ND 1.00 80 64 801803000 
White Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1394-ND 75 -60 48 708901000 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1395-ND 44 36 28 708902000 Fig. 2 — Series EP, TP 
Red Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1396-ND 75 -60 48 708903000 
Fig. 2 — Pushbutton Caps EP, TP Series 
White Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1112-ND 88 oil 56 465801000 
Black Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) 100 (2.54) CKN1113-ND 50 40 32 465802000 
Red Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1114-ND 87 70 56 465803000 
Orange Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1115-ND 84 68 54 465804000 
Yellow Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1116-ND 1.16 93 74 465805000 
Green Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1117-ND 1.14 92 73 465806000 
if Fig. 3 — Series 8020, 8060, 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) -100 (2.54) CKN1748-ND 94 75 60 508102000 E010, E020, KM11, L. TP 
Red Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 100 (2.54) CKN1749-ND 94 75 60 508103000 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) -100 (2.54) CKN1751-ND* 1.01 81 64 538702000 
Pushbutton Caps For Snap-Fitting Actuators 
White Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1209-ND 2.77 2.22 1.76 894101000 
Black Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1210-ND 1.00 80 64 894102000 
Red Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1211-ND 2.77 2.22 1.76 894103000 
Fig. 3 — Square Pushbutton Caps 8020, 8060, E010, E020, KM11, L, and TP 
Black Gloss -450 (11.43) -240 (6.10) 122 (3.10) CKN1757-ND 69 55 44 798202263 
* Recommended for MS9 plunger 
Panel Panel Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Thickness Shape Part No. 1 25 100 Part No. 
.062” (1.57mm) Rectangle CKN1746-ND 75 60 48 452702263 
1 .090” (2.29mm) Rectangle CKN1747-ND 75 60 48 452802263 
125” (3.18mm) Rectangle CKN1745-ND 75 60 48 452602263 
.062” (1.57mm) Square CKN1742-ND 1.00 80 64 432602263 
2 -090” (2.29mm) Square CKN1743-ND 1.00 80 64 432702263 
125” (3.18mm) Square CKN1744-ND 1.01 81 64 432802263 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Miniature Pushbutton Switches Psu Series 


Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
equipment, and wherever miniaturization is required. 

* Contact/Terminals Material: Silver Plated * Contact Resistance: <0.10 »* Voltage Rating: 30VDC 
¢ Switching Current Maximum: 100mA » Life: >1 x 10,000 cycles * Moving Contacts: Phosphor bronze 
- 1 micron silver * Force: 280 +50gF * Travel To Lock: .08” (2mm) * Operating Temperature Range: 


-20°C ~ 70°C * Caps sold separately Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 1 — No Mounting Bracket Fig. 2— Chassis Mount Version 
874 413 
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Digi-Key Pricing E-Switch 

Fig. | Description Part No. i 10 100 | Part No. 
Right Angle, Momentary, DPDT EG2654-ND 1.23 10.96 94.50 | PBH2UOANAGX 
Right Angle, Alternate Action DPDT EG2655-ND 1.36 12.09 104.25 | PBH2UEENAGX 

1 Right Angle, Alternate Action, 4PDT EG2657-ND 1.55 13.83 119.25 | PBH4UEENAGX 
Right Angle, Momentary, 4PDT EG2658-ND 1.41 12.62 108.75 | PBH4UOANAGX 
Chassis Mount, Right Angle, yi 

2 Alternate Action DPDT EG2656-ND 1.01 8.99 77.50 | 1XPBH2UEENAGX 
Rectangle Cap, Red EG1185-ND 25 2.26 19.50 | 1CRED 

3 | Rectangle Cap, Black £G1181-ND 25: 2.26 19.50 | 1CBLK 
Rectangle Cap, Dark Grey £G1182-ND .26 2.35 20.25 | 1CDGR 
Long Square Cap, Red £G1195-ND .25 2.26 19.50 | 1DRED 

4 | Long Square Cap, Black £G1191-ND .25 2.26 19.50 | 1DBLK 
Long Square Cap, Dark Grey £G1192-ND .26 2.35 20.25 | 1DDGR 
Round Cap, Diameter, Red £G1880-ND 25 2.26 19.50 | 1RRED 
Round Cap, Diameter, White £G1881-ND 25 2.26 19.50 | 1RWHT 

5 | Round Cap, Diameter, Black £G1882-ND 25 2.26 19.50 | 1RBLK 
Round Cap, Diameter, Light Grey £G1883-ND .26 2.35 20.25 | 1RLGR 
Round Cap, Diameter, Dark Grey £G1884-ND 26 2.35 20.25 | 1RDGR 
Square Cap, Black £G4379-ND 225 2.26 19.50 | 1SBLK 

6 | Square Cap, Red EG4364-ND 25 2.26 19.50 | 1SRED 
Square Cap, White EG4365-ND 25 2.26 19.50 | 1SWHT 


Power Switches P227/P197 Series 


P227 Series: Rating 125VAC @ 7A, 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. 


Approvals: UL, CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. 
P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: UL, CSA, VDE, Semko, Nemko, Demko. 


Caps sold separately. Dim. in Inch (mm) 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Part No. 1 10 100 |Part No. 


EG1018-ND 3.49 312 2.69 /P227EE2B20A 
£G1020-ND 3.49 3.12 2.69 |P227EE2B18A 


£G1026-ND 3.40 3.04 2.62 |P227EE1CXC 


£G1021-ND 317 2.83 2.44 |P197EEPB 
EG1022-ND 317 2.83 2.44 |P197EESB 


Fig. | Description 


1 Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A = .79” (20mm) 
Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A = .71” (18mm) 


2 | Pushbutton, DPST, Alt. Act., PCB Mount, 7A 


3 Pushbutton, SPST, Alt. Act., PCB Mount, 5A 
Pushbutton, SPST, Alt. Act., Panel Mount, 54 


Pushbutton Switches 
JN Series 


¢ Contacts: Silver Plated 

* Contact Resistance: 50mQ maximum 
* Voltage Ratings: 30V 

¢ DC Rating: 0.1A 


Caps sold separately 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Individual Mount, Momentary Action DPDT EG4368-ND 1.38 1.23 1.06 | JN2U0ANAGX 
Chassis Mount, Stand Up, Alternate Action DPDT E£G1016-ND 1.15 1.03 .89 | 1XJNOO2UEE 
Chassis Mount, Stand Up, Momentary Action DPDT | EG1017-ND 1.65 1.48 1.28 | 1XJNOO02U0A 


Pushbutton Switches TL Series 


Rating: DC 30V 0.1A 

Circuit: DPDT - 4PDT 

Timing: Non-Shorting 

Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 
Operating Force: TL2285 = 180 +50gf 
TL4201 = 250 +100/-50gf 

Life: 10,000 cycles minimum 

Caps sold separately. 

TL2285 Series: use PBH caps 

TL4201 Series: use 4J/6J caps 


Dim. in Inch (mm) 


ede 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating £G1871-ND 1.03 93 80 | TL22850A 
1 Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1872-ND 1.03 93 80 | TL2285EE 
2 Momentary Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1873-ND 2.22 1.98 1.71 | TL42010AYA 
Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1874-ND 2.22 1.98 1.71 | TL4201EEYA 


Switch Caps 


Dimensions in Inch (mm) 


Digi-Key Pricing E-Switch 
Fig. | Descriptiont Part No. 1 10 100 | Part No. 
Rectangle Cap, White EG1088-ND® 35 = 3.10 26.75 | TACWHT 
1 Rectangle Cap, Black EG1081-ND® 35 3.10 26.75 | TACBLK 
Rectangle Cap, Red EG1085-ND® 35 3.10 26.75 | TACRED 
Rectangle Cap, Grey EG1082-ND® 35 3.10 26.75 | TACGRY 
Round Cap, White EG1098-ND® 35 3.10 26.75 | TAGWHT 
Round Cap, Black EG1091-ND® 35 3.10 26.75 | TAGBLK 
2 | Round Cap, Grey EG1092-ND@ 35 3.10 26.75 | TAGGRY 
Round Cap, Red EG1095-ND® 35 3.10 26.75 | TAGRED 
Round Cap, Chrome EG1099-ND® 69 6.12 52.75 | TAGCHR 
Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND@ 35 3.10 26.75 | TAMBLK 
3 | Bullet Shaped Cap, White EG1013-ND® 35 = 3.10 26.75 | TAMWHT 
Bullet Shaped Cap, Grey EG1014-ND® 35 3.10 26.75 | TAMGRY 
Rectangle Cap, Red EG1019-ND® 35 3.10 26.75 | TADRED 
4 Rectangle Cap, Black EG1877-ND® 35 3.10 26.75 | TADBLK 
Rectangle Cap, White EG1878-ND® 35 = 3.10 26.75 | TADWHT 
Rectangle Cap, Grey EG1879-ND® 35 3.10 26.75 | TADGRY 
5 Rectangle Cap, with Chamfered Edges, Black EG1875-ND® AA 3.65 31.50 | TAKBLK 
Rectangle Cap, with Chamfered Edges, Grey EG1876-ND® 80 7.16 61.75 | TAKGRY 
Round Cap, with Shutter Window, Blue EG2633-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-BLU 
6 Round Cap, with Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-ORG 
Round Cap, with Shutter Window, White EG2636-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-WHT 
Round Cap, with Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-YEL 


@ RoHS Compliant 
+ All caps are gloss finish Note: These caps fit JN, TL4201, P227 and P197 Series 


Power Pushbutton Switches 
RP8100 Series 


Features: * Threaded or snap in panel mount * LED 
illuminated option » Sealed to IP65 

Markets: * Telecommunications * Audio » Appliance 
«Instrumentation * Consumer Electronics 
Specifications: * Contact Rating: 125mA @ 125VAC, 
100mA @ 50VDC » Life Expectancy: 500,000 cycles 
* Contact Resistance: 50mQ max. ¢ Insulation Resis- 
tance: 1,000 MOQ min. @ 500VDC * Dielectric Strength: 
1,000VAC rms. » Operating Force: 300gf +100gf * Op- 
erating Temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: * Housing: Nylon * Button: Nylon » Termi- 
nal Case: Thermo Plastic * Terminals: Copper alloy, 
plated * Contact: Copper alloy, plated 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. ‘l 10 100 |Part No. 

1 | Snap-In, Black Cap EG4569-ND 6.70 5.98 5.15 ]RP8100B1M1CEBLKBLKNIL 
Threaded, Black Cap EG4570-ND 7.28 6.50 5.60 |RP8100B2M1CEBLKBLKNIL 
Threaded, Blue Cap EG4571-ND 7.28 6.50 5.60 |RP8100B2M1CEBLKBLUNIL 

2 Threaded, Black Cap, Blue LED EG4572-ND 8.78 7.83 6.75 |RP8100B2M1CEBLKBLKBLU 
Threaded, Black Cap, Green LED EG4573-ND 8.39 7.49 6.45 |RP8100B2M1CEBLKBLKGRN 
Threaded, Black Cap, Red LED £G4574-ND 8.39 7.49 6.45 ]RP8100B2M1CEBLKBLKRED 
Threaded, Black Cap, White LED EG4575-ND 8.78 7.83 6.75 |RP8100B2M1CEBLKBLKWHT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lacey bill 


Pushbutton Switches 30 Series 


FEATURES: ¢ Convenient Snap-in Panel Mounting * SPST N.O. (Momentary Contact) * Gold Plated Contacts * Sealed * IP67 @ .602 Max 
MATERIAL: ¢ Terminal: Brass, gold-plated over nickel * Shorting Bar: Brass, gold plated over nickel « Internal Seal: Silicon Rubber * O-ring Seal: Silicon (15.29) 
RATINGS: * Cycles: 500,000 Actuations * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Voltage Breakdown: 1000 VAC between mutually insulated parts 
¢ Contact Resistance: 25MQ maximum on new switch * Insulation: 1,000MQ minimum 


Dimensions in Inch (mm) 


Button Digi-Key Price Each Grayhill 

Color Part No. 1 100 500 Part No. 

Black GH7268-ND 4.59 3.45 2.94 30-100 

Red GH7269-ND 4.59 3.45 2.94 30-101 5 

Green GH7270-ND 4.59 3.45 2.94 30-102 9 .690 
Yellow GH7271-ND 4.59 3.45 2.94 30-103 (17.53) 
Orange GH7272-ND 4.59 3.45 2.94 30-104 


Pushbutton Switches 
800, 800A and 800B Series 


Specifications (800 and 800A series only): 
* Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 20VAC « Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles typical 


Pushbutton Switches 700 series 
* Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 


Specifications: Materials: * Case: Dially! phthalate (DAP) * Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated 
+ Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 120VAC * Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles | 5'@SS * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 

typical * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum = 
Materials: * Case: Diallyl phthalate (DAP) » Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated 800 Series Cap 
brass * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 
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700 Series Cap +2198, 
.303 | 
4 
oe Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Type | Terminal Bushing Rating | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Unsealed Pushbutton Switches 
SPST | PC Mount 10-48 Thd. 3A £G2613-ND 3.26 2.91 2.51 | 800SP9B5M2QEH 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 1.| SPST) PC Mount | .173” Unthd.| .4VA £G2614-ND 3.41 3.05 2.63 | 800SP9BEM2RE 
Fig. | Type rarmuinall Bushing Rating Part No. 1 40 100 | Part No. SPST | PC Mount | .225” Unthd. 3A £G2617-ND 4.66 417 3.59 | 800SP9B8M20E 
SPST | Rt. Angle PCB) .173” Unthd. | .4VA £G2615-ND 3.73 3.33 2.87 | 800SP9BEM6RE 
DPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2590-ND 7.24 6.47 5.57 | 700DP7B10M2QEH 9 SPST | Rt. Angle PCB) .187” Unthd. | .4VA £G2616-ND 4.79 4.28 3.69 | 800SP9B7M6RE 
peor | pcp | 4/4-aons | ava | EG2591-NDE 7.66 6.84 5.90 | 700DP7B10M2REH SPDT |Rt. Angle PCB | 173" Unthd. | .4VA | £G2611-ND 5.00 4.46 3.85 | 800SP8BGMGRE 
SPDT |Rt. Angle PCB | .187” Unthd. | .4VA £G2612-ND 6.06 5.41 4.66 | 800SP8B7M6RE 
1 SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS 3A EG2592-ND 5.38 4.80 4.14] 700SP7B10M1QEH Sealed Pushbutton Switches 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS | .4VA | EG2593-ND$ 5.70 5.09 4.39] 700SP7B10M1REH SPST] PC Mount | 180" Untha.] 1A | EG2605-ND 3.98 356 3.07 | BOOAWSPOM2QE 
SPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2594-ND 5.38 4.80 4.14] 700SP7B10M2QEH 3 SPST | PC Mount | .180” Unthd. | .4VA EG2606-ND 418 3.73 3.22 | 800AWSP9M2RE 
SPDT PCB 1/4-40NS AVA £G2595-NDt 5.70 5.09 4.39 | 700SP7B10M2REH SPDT} PC Mount | .180” Unthd. 1A £G2603-ND 5.07 4.53 3.90 | 800AWSP8M2QE 
SPDT| PC Mount | .180" Unthd. | .4VA EG2604-ND 5.27 4.70 4.05 | 800AWSP8M2RE 
2 SPDT PCB Unthd 3A EG2596-ND 5.58 4.99 4.30] 700SP7B20M6QE 2 SPST | Rt. Angle PCB) .180” Unthd. | .4VA EG2608-ND 4.46 3.98 3.43 | 800AWSPOM6RE 
SPST | Rt. Angle PCB | .180” Unthd. 1A £G2607-ND 4.26 3.80 3.28 | 800AWSP9M6QE 
8 | SPOT | PCB Unthd SA PEG2SSTENDE) 5.58 «4.99 4.30 | 700SP7B20M70E , | SPST |Vert. Rt. Angle] 180" Unthd. | 14 | £G4363-ND 4.26 3.80 3.28 | 800AWSPOM70E 
700 Series Caps SPST |Vert. Rt. Angle} .180” Unthd. | .4VA EG2609-ND 446 3.98 3.43 | 800AWSP9M7RE 
800B Series Pushbutton Switches 
Pushbutton Cap, .303” Round, Black for 700 Series EG2598-ND 25 23 .20 | 700C1BLK > | spst SMT _ AVA £G2610CT-ND 710 5.69 5.12 | 800BWSP9SM6RE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Green for 700 Series | EG2599-ND 25 23 .20| 700C1GRN : EG2610TR-ND 1657.25/500_| 800BWSP9SMG6RE 
Pushbutton Cap, 303” Round, Gray for 700 Series | EG2600-ND 25 23  .20| 700C1GRY Switch Accessories 
. . Switch Cap, Round, Black for .100” Plunger £G2618-ND .26 .24 20 | 800C1BLK 
Pushbutton Cap, .303” Round, Red for 700 Series EG2601-ND 25 .23 .20 | 700C1RED Switch Cap, Round, White for 100” Plunger £G2621-ND 6 4 20 | 800C1WHT 
Pushbutton Cap, .303” Round, White for 700 Series EG2602-ND 25 23 -20 | 700C1WHT Switch Cap, Round, Red for .100” Plunger £G2620-ND .26 24.20 | 800C1RED 
+ Gold plated copper alloy contacts Switch Cap, Round, Green for 100” Plunger £G2619-ND 26 .24 .20 | 800C1GRN 


PVA Pushbutton Switches 


Switching: Voltage Maximum: 50VDC, Current Maximum: 100mADC « Operating Life: 10° operations 
* Contact Resistance: 150mQ » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (without button) 


Switch Caps for 
PVA Series 


Rectangle Dim H| Digi-Key Price Each C&K 
5. Circuit | Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 

Alternate Action, 120gF| 17.5 | 401-1132-ND 1.55 1.25 .99 | PVAT EH! 
Alternate Action, 120gF) 23 | 401-1134-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA1 EEH2 
Alternate Action, 120gF 20.5 | 401-1136-ND 1.73 1.39 1.10 | PVAT EEHS 
Alternate Action, 120gF) 15 | 401-1138-ND 1.69 1.36 1.07 | PVAT EEH4 
DPST-NO Thom, Action, 120gF | 17.5 | 401-1133-ND 1.46 1.18 .93 | PVAT OAHt 
Digi-Key Pricing aK Mom. Action, 120gF | 23 | 401-1135-ND 1.64 1.32 1.05 | PVAT OAH2 
Description Part No. i] 25 100__| Part No. Mom. Action, 120gF | 20.5 | 401-1137-ND 1.64 1.32 1.05 | PVA1 OAH3 
Switch Caps for PVA Pushbutton Switches Mom. Action, 1209F | 15 | 401-1139-ND 1.60 1.29 1.02 | PVA1 OAH4 
Rectangle, Black 401-1152-ND 33 6.66 21.09 | PE BK Alternate Action, 170gF| 17.5 | 401-1140-ND 1.64 1.32 1.05 | PVA2 EE HI 
i aot sae - ae ee bee Alternate Action, 170gF| 23. | 401-1142-ND 1.82 1.46 1.16 | PVA2 EEH2 
Rectangle, White extents aad Vee. Sango pe wil Alternate Action, 170gF| 20.5 | 401-1144-ND 1.82 1.46 1.16 | PVA2 EEHS 
Rand GE AGaTaEG Pe ee a ecu Alternate Action, 170gF) 15 | 401-1146-ND 1.78 1.43 1.13 | PVA2 EEH4 
Round, Grey 401-1149-ND 29 5.88 18.62 | PVGY Mom. Action, 170gF 17.5 | 401-1141-ND 1.55 1.25 .99 | PVA20AH1 
Round, Red 401-1150-ND 29° «5.88 18.62 | PVRD Mom. Action, 170gF | 23 | 401-1143-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 OAH2 
Round, White 401-1151-ND 29° =-5.88 = 18.62 | PV WH Mom. Action, 170gF | 15 | 401-1147-ND 1.69 1.36 1.07 | PVA2 OAH4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2097 


APEM Pushbutton Switches 300, 400, 9000, MPB Series 


Fig. 2 
rere PCB Layout - SPST PCB Layout - SPDT 
Te 
+ 4 
7S 0186 5.08 O16 
5.08" + 2ples. Y 4 ples. 
He 
Current Dimensions — Inch Digi-Key Price Each APEM 
Fig Circuit Rating Thread Size Termination A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
300 Series - Miniature 
1A PCB 679-1000-ND 5.61 5.12 4.62 301CQE 
AVA Solder Lug 0.178 0.429 1.078 679-1001-ND 5.44 4.96 4.48 301ZBE 
AVA PCB 679-1002-ND 5.58 5.09 4.60 302CBE 
1 SPST-NO ‘AVA 1/4-40 Solder Lug 0.146 0.319 0.936 679-1003-ND 5.44 4.96 4.48 302ZBE 
AVA Solder Lug 679-1004-ND 5.44 4.96 4.48 305ZBE 
1A Solder Lug O78 Ode? LOTS 679-1005-ND 5.44 4.96 4.48 305ZQE 
AVA PCB 679-1013-ND 7.96 7.26 6.56 306CBE 
2 SPST-NO 1A 5/16-24 PCB 0.351 0.787 1.608 679-1014-ND 7.96 7.26 6.56 306CQE 
AVA Solder Lug 679-1015-ND 8.98 8.19 7.40 306ZBE 
400 Series - Miniature 
1A PCB 679-1016-ND 6.77 6.17 5.58 401CQE 
On-Off AVA 1/4-40 Solder Lug 0.208 0.469 1.303 679-1017-ND 6.60 6.02 5.44 401ZBE 
3 1A Solder Lug 679-1018-ND 7.45 6.79 6.14 401ZQE 
AVA 679-1019-ND 7.45 6.79 6.14 402ZBE 
SPST-NO 1A 1/4-40 Solder Lug 0.205 0.469 1.303 679-1020-ND 7.45 6.79 6.14 402ZQE 
9000 Series - Momentary 
SPST-NO 0.240 0.691 679-1006-ND 3.16 2.89 2.61 9133CD 
SPST-NC PCB 0.314 0.765 679-1007-ND 3.98 3.63 3.28 9232CD 
SPST-NO 0.240 0.765 679-1008-ND 3.98 3.63 3.28 9233CD 
1 SPST-NO 100mA M4 0.137 0.240 0.762 679-1009-ND 3.16 2.89 2.61 9233NCD 
SPST-NC 0.240 0.687 679-1010-ND 3.88 3.54 3.20 9532CD 
SPST-NO Solder Lug 0.314 0.687 679-1011-ND 3.74 3.41 3.08 9533CD 
SPST-NO 0.314 0.613 679-1012-ND 3.16 2.89 2.61 9533NCD 
SPST-NC 1A 679-1025-ND 5.13 4.69 4.23 9432AB 
SPST-NC 100mA PCB 0.236 0.466 1.156 679-1026-ND 5.20 4.75 4.29 9432CDB 
& SPDT 100mA. 4/4-40 679-1027-ND 6.43 5.86 5.30 9435CDB 
SPST-NO 1A 0.334 1.041 679-1028-ND 4.11 3.76 3.39 9633NAB 
SPST-NO 100mA Solder Lug 0.236 0.334 1.041 679-1029-ND 4.18 3.82 3.45 9633NCDB 
SPDT 1A 0.440 1.155 679-1030-ND 6.77 6.17 5.58 9635AB 
MPB Series - Momentary 
M7 Blk Cap 679-1021-ND 2.18 1.99 1.80 MPB11102 
Z SPST-NO 300mA M7 Red Cap | Solder Lug 0.520 0.286 1.095 679-1022-ND 2.18 1.99 1.80 MPB11106 
M7 Blk Cap 679-1023-ND 2.35 2.14 1.94 MPB11402 
SPOTENG 300mA | M7 RedCap | Solder Lug Oa a i189 679-1024-ND 2.35 214 1.94 MPB11406 
Accessories 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for 300 and 400 Series. 679-1031-ND .99 .90 82 A235-2 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for 300 and 400 Series 679-1032-ND .99 .90 82 A235-6 
Pushbutton Cap, Black, 5mm Diameter for 9000 Series. 679-1033-ND .27 .25 23 U902 
Pushbutton Cap, Red, 5mm Diameter for 9000 Series .. 679-1034-ND 27 25 23 U906 
Pushbutton Cap, Black, 8mm Diameter for 9000 Series. 679-1035-ND 31 .28 26 U1142 
Pushbutton Cap, Red, 8mm Diameter for 9000 Series .. 679-1036-ND 31 28 26 U1146 
G ini Current | Button | Thread | Dimensions -Inch | Digi-Key Price Each Grayhill 
Fale hill M I n iatu re Fig.| Circuit | Rating | Color Size A B C | Part No. 1 100 Part No. 
. SPST-NO 1A Black | 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1359-ND 5.34 4.01 10-09 
Pushbutton Switches SPST-NO | 250mA] Red | 5/16-32 | 146 | 250 | 476 | GH1361-ND 727 5.46 | 23-1 
ee . SPST-NO 1A Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1362-ND 2.61 1.96 | 30-1 
Grayhill’s miniature pushbutton switches SPST-NO 1A Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1365-ND 2.61 1.96 | 30-3 
are PCB or panel mounted for compact, SPST-NO |__5A Black | _1/4-32 | 150 | .250 | .370 | GH1358-ND 2.72 2.05 | 30-3UL 
low-profile, behind-panel applications. SPST-NO | 1A Red | 1/4-32 | 150 | .250 | .455 | GH1363-ND 3.25 2.44 | 30-15 
Series 30 and 39 switches are a reliable and 1 | SPST-NO ]150mA] Black | 1/4-32 | 150 | .250 | 370 | GH1367-ND 1.87 1.40 | 30-601 BLK 
economical solution with a large selection SPST-NO | 150mA Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1368-ND 1.87 1.40 | 30-601 RED 
of shapes and sizes to fit all designs. SPST-NO | 500mA | Red 8-40 | 175) 125 | 215 | GH1344-ND 3.77 2.83 | 39-1 
Operating temperature is -40°C ~ 85°C. SPST-NC | 250mA | Black 8-40 | .175 | 125 | 390 | GH1346-ND 5.83 4.38 | 39-2 
Optional caps work with all Series 30 and 39 SPST-NO | 500mA | Black 8-40 | .175 | 125 | .215 | GH1345-ND 3.78 2.84 | 39-3 
switches except 39-101. Fasten button with SPST-NO | 150mA| Red 8-40 | 175 | 125 | 215 | GH1350-ND 3.13 2.35 | 39-401 RED 
cyanoacrylate adhesive. SPST-NO | 150mA | Black 8-40 175 | .125 | .215 | GH1349-ND 3.13 2.35 | 39-401 BLK 
SPST-NO 1A Red 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1360-ND 5.34 4.01 4001 
9 SPST-NC 1A Black 1/4-32 | — _ — | GH1364-ND 2.93 2.20 | 30-2 
SPST-NC 1A Red 1/4-32_ | — = —__| GH1366-ND 2.93 2.20 | 30-6 
3 SPST-NO | 150mA Red =— = — — | GH1351-ND 5.00 3.75 | 39-501 RED 
SPST-NO | 150mA |__ Black = = = —__| GH1352-ND 5.00 3.75 | 39-501 BLK 
4 SPST-NO | 500mA Red 8-40 _ — — | GH1347-ND 7.06 5.30 | 39-351 RED 
SPST-NO | 500mA |__ Black 8-40 = = —__| GH1348-ND 7.06 5.30 | 39-351 BLK 
5 | SPST-NO | 500mA | Nat. Nylon | 5/16-32 | — = —_| GH1369-ND 8.21 6.16 | 39-101 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for Series 30 and 39.. GH1355-ND 36 OT 30B1012-5 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for Series 30 and 39 GH1357-ND 36 27 30B1012-9 
Pushbutton Cap, White, .25” Diameter for Series 30 and 39 GH1356-ND 39 30 | 30B1012-8 
® . 
NKK* NEW! Pushbutton Switches 


SWITCHES SB Series: * Contact Resistance: 10 milliohms maximum « Insulation Resistance: 200 megohms minimum @ FB Series: * Contact Resistance: 30 milliohms maximum « Insulation Resistance: 100 megohms minimum @ 
500V DC » Dieletric Strength: 1,000V AC minimum = Electrical Life: 10,000 operations minimum * Operating 500V DC Dielectric Strength: 1,000V AC minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Nominal 


Force: 4.90N * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C Operating Force: 2.16N * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C 
Switching | Plunger Current Rating | Digi-Key Pricing NKK 
Fig. | Circuit | Function Color | Termination | Bushing @(125VAC) Part No. 1 25 100 Part No. 
SB Series Momentary Pushbuttons 
Off-Mom Black 360-2300-ND 5.33 88.66 317.75 $B4011NOH-RO 
Off-Mom Red 360-2301-ND 5.33 88.66 317.75 SB4011NOHC-RO 
1 | SPST) On-Miom | Black | Soldertug {1/82 — 32 3A 360-2302-ND 5.33 8866 317.75 | SB4011NCH-RO 
On-Mom Red 360-2303-ND 5.33 88.66 317.75 $B4011NCHC-RO 
FB Series Momentary Pushbuttons 
2 SPST Off-Mom = Solder Lug_| M5 P0.5 500mA 360-2307-ND 4.83 75.47 276.00 FB15ANEP2 
SB Accessories 
Switch Cap, .394 Black... ... | 360-2304-ND 90 11.25 38.00 AT422A 
Switch Cap, .394 White 360-2305-ND 90 11.25 38.00 AT422B 
Switch Cap, .394 Red .... 360-2306-ND 90 11.25 38.00 AT422C 


Note: FB Series PB’s use MB2400 Series Caps; AT475 Series or AT496 Series Caps 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2098 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a . Digi-Key Price Each E-Switch 
q> EeSWITCH Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vv Red Cap, Plastic Bushing, N/O EG1930-ND 2.44 2.18 1.88 | RP3502ARED 
. Red Cap, Plastic Bushing, N/C £G1931-ND 2.76 247 2.13 | RP3502BRED 
Momenta ry Pushbutton Switches Black Cap, Metal Bushing, N/O £G1932-ND 3.77 3.37 2.90 | RP3502MABLK 
a & Black Cap, Metal Bushing, N/C EG1933-ND 4.23 3.78 3.26 | RP3502MBBLK 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 5 | Green Cap, Metal Bushing, N/O £G1934-ND 3.77 337 2.90 | RP3502MAGRN 
Th on ‘i . : ‘ p A Green Cap, Metal Bushing, N/C EG1935-ND 4.23 3.78 3.26 | RP3502MBGRN 
ese miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, - 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5517 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection Yellow Cap, Metal Bushing, N/O £G1936-ND 3.77 3.37 2.90 | RP3502MAYEL 
requirements and are available with or without LED Operating Travel: 1.8mm Function: Momentary Yellow Cap, Metal Bushing, N/C £G1937-ND 423 3.78 3.26 | RP3502MBYEL 
SPDT Contact Bounce: <5m second Operating Life: 5 x 10° Cycles Operating Force: <200 gf Voltage Red Cap, Metal Bushing, N/O EG1938-ND 3.77 3.37 2.90 | RP3502MARED 
Rating: 12V Current Rating: 50mA Contact Resistance: <50mQ LED Ratings: 2.2v@30mA Red Cap, Metal Bushing, N/C EG1939-ND 4.23 3.78 3.26 _| RP3502MBRED 
6 Illuminating Red LED Alt Action EG2543-ND 7.86 7.02 6.05 | RP3508BBLKREDREDNS 
Fig. 1— a8 Ginieneions <tndh (init) Illuminating Green LED Alt Action £G2544-ND 7.86 7.02 6.05 | RP3508BBLKGRNGRNNS 
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Momentary Pushbutton Switches 
320 Series — Sold With Caps 
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(Above PCB is for Two LED Series) 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
5500 Series - Narrow Body . . . 7 re . . - 
SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 440 3.93. 3.39 15501MiBLKX 320 Series switches are being used in a variety of applications in a great number of industries such as: 
14 Instrumentation, Test Equipment, Telecommunications, Audio Visual, and Computers Specifications: 
SPDT, Grey Cap, no LED EG1702-ND 440 3.93 3.39 |5501MGRYX Ti I: 028" (7 =o ting F + 120 Ti Of Contact: SPST * Contact Rating: 
SPDT, Red Cap, no LED £G1704-ND 4.40 3.93 3.39 |5501MREDX DET RIED IDG ( Ane Renictancen 50a og Lit6@-15C. 108 aeechingietcles “s Saac time: Clociia: 250ac: 
SPDT, White Cap, no LED £G1708-ND 440 3.93 3.39 _|5501MWHTX 7 mA/SOV (DC) * Initial Resistance: 50m Life: 1 1 Switening cycies) =: Snap lime: osing: <9) Hs: 
SPDT, Black Cap, with Red LED EG17151-ND 575 513442 15501MBLKRED pening: <200us ¢ Materials: Housing: PC-CF; Knob: ABS or equivalent; Contacts (Fixed): CuZn Ag (gold 
: ees available); Dome Contact: CrNi Au 
SPDT, Black Cap, with Green LED EG17171-ND 5.75 613 4.42 |5501MBLKGRN 
SPOT, Black Cap, with Yellow LED EG4608-ND 5.75 613 4.42 |5501MBLKYEL — . . 
1 |SPDT, Grey Cap, with Red LED £G17152-ND 575 513 4.42 |5501MGRYRED ; 7 Digi-Key Price Each E-Switch 
SPOT, Grey Cap, with Green LED EG17172-ND 575 513 4.42 |5501MGRYGRN Fig.| Description Part No. 1 10 100__| PartNo. 
SPOT, Red Cap, with Red LED EG17155-ND 5.75 513 4.42 |5501MREDRED Square, Recessed, Black £G1301-ND 1.73 1.55 1.34 320E11BLK 
SPDT, Red Cap, with Green LED EG17175-ND 5.75 5.13 4.42 |5501MREDGRN Square, Recessed, Grey £G1303-ND 1.73 1.55 1.34 320E11GRY 
SPDT, White Cap, with Red LED EG17158-ND 5.75 5.13 4.42 |5501MWHTRED Square, Recessed, Red EG1305-ND 1.73 1.55 1.34 320E11RED 
SPDT, White Cap, with Green LED EG17178-ND 5.75 5.13 4.42 |5501MWHTGRN 1 | Square, Recessed, White £G1308-ND 1.73 1.55 1.34 320E11WHT 
SPOT, Black Cap, with Red and Green LED | EG171571-ND 6.33 5.65 4.87 |5501MBLKREDGRN Square , Recessed, Yellow £G2549-ND 1.73 1,55 1.34 320E11YEL 
SPDT, Grey Cap, with Red and Green LED | EG171572-ND 6.33 5.65 4.87 |5501MGRYREDGRN Square, Recessed, Blue EG2550-ND 1.73 1.55 1.34 320E11BLU 
5511 Series - Wide Body Square, Recessed, Green £G2551-ND ee 1.65 1.34 320E11GRN 
SPOT, Black Cap, no LED EG1709-ND 440 3.93 3.39 |5511MBLKX Standard Round, Black £G1311-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08BLK 
SPDT, Grey Cap, no LED EG1710-ND 440 3.93 3.39 |5511MGRYX Standard Round, Grey £G1312-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08GRY 
SPOT, Blue Cap, no LED EG1711-ND 440 3.93 3.39 |5511MBLUX Standard Round, Red £G1315-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08RED 
SPDT, Red Cap, no LED EG1712-ND 440 3.93 3.39 |5511MREDX Standard Round, White £G1318-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08WHT 
SPDT, White Cap, no LED EG1714-ND 440 3.93 3.39 |5511MWHTX Standard Round, Yellow £G2552-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08YEL 
SPOT, Black Cap, with Red LED EG1715-ND 5.75 513 4.42 |5511MBLKRED Standard Round, Blue £G2553-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08BLU 
SPDT, Black Cap, with Green LED EG1719-ND 5.75 513 4.42 |5511MBLKGRN 9 Standard Round, Green £G2554-ND 2.18 1.95 1.68 320.02E11.08GRN 
2 |SPDT, Grey Cap, with Red LED EG1716-ND 5.75 5.13 4.42 |5511MGRYRED Large Round, Black £G2568-ND 2.29 2.05 1.77 320.02E11.09BLK 
SPDT, Grey Cap, with Green LED EG1720-ND 5.75 5.13 4.42 |5511MGRYGRN Large Round, Grey £G2569-ND 2.29 2.05 177 320.02E11.09GRY 
SPOT, Red Cap, with Red LED EG1717-ND 5.75 513 4.42 |5511MBLURED Large Round, Yellow £G2570-ND 2.29 2.05 1.77 __| 320.02E11.09VEL 
SPDT, White Cap, with Red LED £G1718-ND 5.75 5.13 4.42 |5511MWHTRED Large Round, Blue £G2571-ND 9.29 2.05 1.77 320.02E11.09BLU 
SPDT, White Cap, with Green LED EG1722-ND 6.75 5.13 4.42 |5511MWHTGRN Large Round, Red £G2572-ND 2.29 2.05 17 320.02E11.09RED 
SPOT, Black Cap, with Red and Green LED | EG1723-ND 633 5.65 4.87 |5511MBLKREDGRN Large Round, Green £G2573-ND 2.29 2.05 1.77 320.02E11.09GRN 
SPDT, Grey Cap, with Red and Green LED | EG1724-ND 6.33 5.65 4.87 |5511MGRYREDGRN Large Round, White £G2574-ND 2.29 2.05 1.77 320.02E11.09WHT 
Flat Square, Black £G1321-ND 1.73 1.55 1.34 320.01E11BLK 
Flat Square, Grey EG1322-ND 1.73 1.55 1.34 320.01E11GRY 
H Flat Square, Red EG1325-ND 1.73 1.55 1.34 320.01E11RED 
Momentary Pushbutton Switches BOWS] | | 5 | Fat savare vite EGI900ND 178155134 | SO01ENIWRT 
Flat Square, Yellow EG2555-ND 1.73 1.55 1.34 320.01E11YEL 
Dimensions - Inch (mm) Flat Square, Blue EG2556-ND 1.73 1.55 1.34 320.01E11BLU 
Flat Square, Green EG2557-ND 1.73 1.55 1.34 320.01E11GRN 
Circuit: SPST (M tary 0 Tilted Square, Black £G1341-ND 1.75 1.56 1.35 320.22E11BLK 
Rating: an a SEV APIA an Circuit: SPST (Momentary On) Tilted Square, Grey £G1342-ND 1.75 156 1.35 | 320.22E11GRY 
tact Resistance: < 50m0 Hole 1.177 Rating: 3A 125VAC Initial Contact Tilted Square, Red £G1345-ND 1.75 1.56 1.35 320.22E11RED 
Cutout: .49° (12 4mm) Hardware (29.9) Resistance: < 50mQ Hole Cutout: Tilted Square, White £G1348-ND 4:75 1.56 1.35 320.22E11WHT 
Included . : .28” (7.2mm) Hardware Included Tilted Square, Yellow £G2558-ND 1.75 1.56 1.35 320.22E11YEL 
Tilted Square, Blue £G2559-ND 1.75 1.56 1.35 320.22E11BLU 
4 Tilted Square, Green £G2560-ND 1.75 1.56 1.35 320.22E11GRN 
Tilted Rectangular, Black £G2561-ND 1.66 1.49 1.27 320.21E11BLK 
rase(i2.6) Tilted Rectangular, Grey £G2562-ND 166 149 1.27 | 320.21E11GRY 
" Tilted Rectangular, Yellow £G2563-ND 1.66 1.49 1.27 320.21E11YEL 
Circuit: SPST (Momentary On) att iTS) Tilted Rectangular, Blue £G2564-ND 1.66 149 1.27 | 320.2TETTBLU 
Rating: 3A 125VAC Initial Contact a Panel Cutout Tilted Rectangular, Red £G2565-ND 1.79 1.61 1.38 | 320.21E11RED 
Resistance: < 50mQ Hole Cutout: : ; Circuit: SPST (Momentary Tilted Rectangular, Green £G2566-ND 1.66 1.49 1.27 | 320.21E11GRN 
49” (12.4mm) Hardware Included - On) Rating: 1A 125VAC Tilted Rectangular, White £G2567-ND 1.79 1.61 1.38 | 320.21E11WHT 
Initial Contact Resistance: 42 mm Finger Recessed Cap, Black £G2575-ND 215. 1.92 1.65 | 320.02E11.094BLK 
___ | 12 mm Finger Recessed Cap, Grey £G2576-ND 2.15 1.92 1.65 320.02E11.094GRY 
Plastic Bushin Metal Bushi as Momentary Black Short (Uses JN Caps) | EG2548-ND 1.65 1.47 1.27 320.02E11BLK 
9 Stal Bueming e785 9.94) Momentary Black Tall (Uses JN Caps) | EG4366-ND 1.69 151 1.30 | 320.03E11BLK 
Qeatig << 700(17) (7017.78) 
3 
346 (8.8) 
(C*82)_ | cireute spt Rating Illuminated Panel Mount ROHS 


Panel Cutout : SK 551 250VAC Hole Cutout: 62” (15.75mm) 

14) Hardware Included Rating: Red; 
Circuit: SPST Rating: 3A 125VAC / 1.5A 250 AC Initial Contact 1.8V@20mA, Yellow & Green; 
Resistance: < 50m0 Hole Cutout: .50” (12.7mm) Hardware Included 2.1V@20mA 


Pushbutton Switches 


Mechanical Specifications: * Mechanical 
Life: 30,000 cycles * Electrical Life: 10,000 
cycles * Approvals: UL, VDE Electrical 
Specifications: * Contact Rating: 15A@250VAC 


Dimensions - mm 


Digi-Key Price Each E-Switch . : 
= pu UL listed, 10A@125VAC VDE listed »* Contact 
Fig.| Description = RartiNo: i uy GOSS PartNo} Resistance: <20mQ «Insulation Resistance: 
{ Red, Cap .59' (15mm) Sq., N/O EG2005-ND 2.22 1.98 1.71 | PS1023ARED 1,000MQ min. * Dielectric Strength: 1,500V 
Black, Cap .59” (15mm) Sq., N/O £G2001-ND 2.22 198 1.71 | PS1023ABLK Environmental Specifications: + Operating 
Red, Cap .24” (6mm) Dia., N/O £G2015-ND 178 159 1.37 | PS1024ARED Temperature: -10°C ~ 55°C 
| Black, Cap .24” (6mm) Dia., N/O £G2011-ND 178 1.59 1.37 | PS1024ABLK 
Red, Cap .39” (10mm) Dia., N/O £G2025-ND 169 151 1.30 | PS1024ALRED itch a i rom 
Black, Cap .39” (10mm) Dia, WO | _EG2021-ND 169 151 1.30 | PS1024ALBLK carer] ee Were | Rare | fe eg eetaat tbernee 
Red, Cap .55” (14mm) Dia., N/O £G2035-ND 251 2.24 1.93 | PST040ARED z x 
3 { : SPsT| On-Off [NoLamp| Black | EG4397-ND 210 1.88 1.62 | PB1973ABLKBLKEFO 
Black, Cap .55" (14mm) Dia., N/O £G2031-ND 251 2.24 1.93 | PSTO40ABLK spst| On-Off | 12VDC | Green | EG4398-ND 269 9 241 2.08 | PB1973CBLKGILEF3 
4. | Red, Cap .55” (14mm) Sq., N/O £G2045-ND 1831.63 7.41 ‘| PS1057ARED Spst| On-Off | 125VAC| Red | £G4399-ND 269 9 241 2.08 | PB1973CBLKRILEF1 
Black, Cap .55” (14mm) Sq., N/O £G2041-ND 1.83 1.63 1.41 | PS1057ABLK SpsT | Mom-Off | 12VDC | Green | EG4400-ND 354 3.16 2.73 | PB1973DBLKGILEF3 
5 | Black Cap, Plastic Bushing, N/O EG1900-ND 244 2418 1.88 | RP3502ABLK DPST| On-Off | 125VAC| Red | £G4401-ND 354 3.16 2.73 | PB1973GBLKRILEF1 
Black Cap, Plastic Bushing, N/C £G1929-ND 276 247 2.13 | RP3502BBLK DPST | Mom-Off | 12vDC | Green | EG4402-ND 3.54 3.16 2.73_| PB1973HBLKGILEF3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2099 


CHAPEM’ pushbutton Switches 
1200, 1200M, 4700, 1400N Series 


Fig. 1 — 1200 Series Fig. 2— 1200 Series Fig. 3 — 1200M Series Fig. 4 — 4700 Series Fig. 5 — 1400N Series 


Dimensions in mm 


Switching Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Termination Rating Part No. al 25 100 Part No. 
1 SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1037-ND 5.17 4.72 4.26 1202A2 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1038-ND 5.41 4.93 4.46 1212A2 
2 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1039-ND 5.44 4.93 4.46 1213A2 
SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1040-ND 3.91 3.57 3.22 1213C2 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1041-ND 6.22 5.68 5.13 12222 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1042-ND 16.52 15.07 13.61 1212MA 
3 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1043-ND 13.94 12.71 11.48 1213MA 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1044-ND 15.91 14.51 13.11 1222MA 
SPST ON (OFF) Solder Lug 6A 125VAC 679-1045-ND 4.69 4.28 3.87 4731A02UU 
SPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1046-ND 5.54 5.06 4.57 4733A02UU 
4 SPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1047-ND 5.68 5.18 4.68 4736A02UU 
DPST ON OFF Solder Lug 6A 125VAC 679-1048-ND 6.32 5.77 5.21 4741A02UU 
DPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1049-ND 6.83 6.24 5.63 4743A02UU 
DPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1050-ND 7.92 7.23 6.53 4746A02UU 
SPST ON (OFF) -185"0QC 3A 12VDC 679-1051-ND 3.09 2.83 2.55 1412N8C2 
DPDT ON ON .185"QC 3A 12VDC 679-1052-ND 4.15 3.79 3.42 1415N8C2 
5 SPST OFF (ON) Solder Lug 3A 12VDC 679-1053-ND 2.92 2.67 2.41 1413NC2 
SPDT ON ON Solder Lug 3A 12VDC 679-1054-ND 3.40 3.10 2.80 1415NC2 
SPST OFF (ON) PCB 3A 12VDC 679-1055-ND 3.26 2.98 2.69 1443NC6 
Sealing Boots 
Nickel Plated Hex Nut for 1200 and 4700 series 679-1297-ND 5.20 4.75 4.29 U1654 
Matte Black Hex Nut for 1200 and 4700 series .. 679-1298-ND 5.71 5.21 4.71 U1656 
1A, IB, and Is Series Dimensions in Inches (mm) Digi-Key Price Each APEM 
ia Gahes: Fig. 1 — IA Series Fig. 2 - IB Series Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
: 079 SPST-NO, Blue Plunger............. 679-1079-ND 16.22 14.79 13.36 |IAR3F1100 
Features: * Panel cut-out 016.2mm_ Resistant 20 SPST-NO, Black Plunger.. 679-1080-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1200 
to frost, sand and hydrocarbons * Front panel 5 : 0) SPST-NO, Green Plunger . 679-1081-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1300 
sealed to IP67 Standard Hardware Supplied: . . 197 SPST-NO, Red Plunger . 679-1082-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1600 
*1 knurled nut and 1 O-ring (6.0) 1 [SPST-NO, Orange Plunger 679-1083-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1900 
Electrical Specifications: * Current/Voltage S a3) y SPST-NO, 679-1084-ND 16.22 14.79 13.36 |IAR3F17/100 
Rating: 2A/24VDC « Contact Resistance: 100mQ B= i SPDT, Red Plunger. 679-1085-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1600 
maximum * Electrical Life: 1,000,000 cycles i 508 SPDT, Blue Plunger 679-1086-ND 20.30 18.51 16.72 |IARSF1100 
* Total Travel: 1.5mm » Operating Force: 650gF (12.9) SPDT, Black Plunger .. 679-1087-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1200 
* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C SPDT, Green Plunger . 679-1088-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1300 
: Snap-in, Black Plunger .. 679-1089-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD200 
IB and IS Series: » | Snap-in, Green Plunger... 679-1090-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD300 
Features: ¢ Sealed to IP67 3 Fig 3—IS Series Snap-in, Yellow Plunger . 679-1091-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD500 
Electrical Specifications: + Contact 079 Snap-in, Red Plunger... 679-1092-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD600 
Rating: 400mA/32VAC - 100mA/50VDC (2.0) Threaded, Blue Plunger ... 679-1093-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD100 
-125mA/125VAC * Contact Resistance: 50mQ . 197 } Threaded, Black Plunger 679-1094-ND 10.34 9.43 8.52 /ISR3SAD200 
Maximum « Electrical Life: 500,000 cycles ‘ (5.0) 3 Threaded, Green Plunger . 679-1095-ND 10.34 9.43 8.52 )ISR3SAD300 
* Total Travel: 1.5mm »* Operating Force: 2N 512 <2 Threaded, Yellow Plunger . 679-1096-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD500 
~5N ° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (13.0) Threaded, Red Plunger. . 679-1097-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR83SAD600 
Threaded, White Plunger 679-1098-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD7/100 
IP Series — Pushbutton Switches Digi-Key Price Each APEM 
. Fig. | Description Part No. 1 25 +100 | Part No. 
for Harsh Environments SPST, On-Off, Black, Red LED .. 679-1116-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRISAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Green LED 679-1117-ND 17.61 16.06 14.51 | IPR3SAD2LOG 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: ee SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1118-ND 17.61 16.06 14.51 | IPR3SAD2LOS 
* Contact Ratings: 500mA at 48VAC, 200mA at 50VDC or 200mA at 250VAC Electrical Life: 500,000 1 SPST, Mom, Red, Red LED... . 679-1119-ND 17.61 16.06 14.51 | IPR3SAD6LOS 
cycles min. at full load * Total Travel: .059” (1.5mm) * Operating Force: 10.5+40z. (341N) * Operating SPST, On-Off, Green, Green LED .. 679-1120-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRiSAD3LOG 
Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Hardware: Supplied with 1 hex nut and 1 O-ring * LED Ratings: SPST, On-Off, White, Red LED 679-1121-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR1SAD7/1LOS 
Red- 20mA at 2V, Green- 10mA at 2V Diinanistoneaiidiches (iin) SPST, On-Off, Black 679-1108-ND 15.88 14.48 13.08 | IPCTSAD2 
SPST, Mom, Black 679-1109-ND 14.82 13.52 12.21 | IPC3SAD2 
SPST, Mom, Red . 679-1110-ND 14.82 13.52 12.21 | IPC3SAD6 
SPST, Mom, White 679-1111-ND 15.27 13.92 12.58 | IPC3SAD7/1 
078 2 |SPST, Mom, Green. 679-1112-ND 14.82 13.52 12.21 | IPC3SAD3 
<— (2.00). .688 SPDT, Mom, Black 679-1113-ND 15.88 14.48 13.08 | IPC5SAD2 
<* (17.50) SPDT, Mom, Red. 679-1114-ND 15.88 14.48 13.08 | IPC5SAD6 
SPST, On-Off, Black, Red LED 679-1122-ND 21.45 19.57 17.67 | IPC1SAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1123-ND 17.61 16.06 14.51 | IPC3SAD2LOS 
SPST, On-Off, Black 679-1124-ND 19.04 17.36 15.68 | IPRIFAD2 
SPST, On-Off, Red . 679-1125-ND 19.04 17.36 15.68 | IPR1FAD6 
SPST, Mom, Black.. 679-1126-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD2 
SPST, Mom, Green. 679-1127-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD3 
SPST, Mom, Yellow. 679-1128-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FADS 
SPST, Mom, Red . 679-1129-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD6 
SPDT, Mom, White . 679-1130-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD7/1 
SPDT, Mom, Black.. 679-1131-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD2 
3 | SPDT, Mom, Green. 679-1132-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD3 
SPDT, Mom, Yellow .. 679-1133-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FADS 
SPDT, Mom, Red... 679-1134-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD6 
SPDT, Mom, White . 679-1135-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD7/1 
as 7 SPST, On-Off, Black, Green LED... | 679-1142-ND 26.04 23.75 21.45 | IPRIFAD2LOG 
Fig, | Description ey 4 die ue Bene SPST, On-Off, Green, Green LED... | 679-1143-ND 26.04 23.75 21.45 | IPRIFADSLOG 
: 2 SPST, Mom, Black, Green LED....._ | 679-1144-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR83FAD2LOG 
SPST, On-Off, Black.. + | 679-1099-ND 15.88 14.48 13.08 | IPRISAD2 SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1145-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR8FAD2LOS 
SPST, On-Off, Red 679-1100-ND 15.88 14.48 13.08 | IPRISAD6 SPST, Mom, Green, Green LED . 679-1146-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR3FAD3LOG 
SPST, Mom, Black. 679-1101-ND 14.82 13.52 12.21 | IPR3SAD2 SPST, Mom, Red, Red LED. 679-1147-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRS3FAD6LOS 
SPST, Mom, Red .. .. | 679-1102-ND 14.82 13.52 12.21 | IPR3SAD6 SPST, On-Off, Red . 679-1136-ND 19.04 17.36 15.68 | IPCiFAD6 
1 | SPST. Mom, Blue... .._| 679-1103-ND 15.27 13.92 12.58 | IPR3SAD1 SPST, Mom, Black.. 679-1137-ND 18.29 16.68 15.07 | IPC3FAD2 
SPST, Mom, Green 679-1104-ND 14.82 13.52 12.21 | IPR3SAD3 4 | SPST, Mom, Green. 679-1138-ND 18.29 16.68 15.07 | IPC3FAD3 
SPST, Mom, Yellow. 679-1105-ND 15.27 13.92 12.58 | IPR83SAD5 SPST, Mom, Red . 679-1139-ND 18.29 16.68 15.07 | IPC3FAD6 
SPDT, Mom, Black. 679-1106-ND 15.88 14.48 13.08 | IPRS5SAD2 SPDT, Mom, Black 679-1140-ND 20.23 18.45 16.66 | IPC5FAD2 
SPDT, Mom, Red.. A 679-1107-ND 15.88 14.48 13.08 | IPR5SAD6 SPDT, Mom, Red... . 679-1141-ND 20.23 18.45 16.66 | IPCS5FAD6 
SPST, On-Off, Black, Green LED... | 679-1115-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR1SAD2LOG (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2100 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PEM 


ADEM COMPONENTS, OC 


Pushbutton Switches 


AV Series 


(Cont.) 


Switching Hole Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Ratings Actuator Size Termination Sealing Part No. 1 25 100 Part No. 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP54 679-1056-ND 16.69 15.22 13.75 AV021003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP65 679-1057-ND 22.77 20.77 18.76 AV021003C900K 
1 SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 22.2 Screw IP54 679-1058-ND 471 15.61 14.10 AV031003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1059-ND 13.84 12.62 11.40 AV091003C200 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Screw IP54 679-1060-ND 13.18 12.02 10.85 AV091003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 19.2 Screw IP54 679-1061-ND 12.95 11.81 10.67 AV191003C900 
SPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1064-ND 35.26 32.15 29.04 AV02810KMZQ 
2 DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1062-ND 24.60 22.44 20.27 AV19820KMZQ 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1063-ND 29.98 27.34 24.70 AV19820KMZQK 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1065-ND 39.64 36.15 32.65 AV02820KMZQ 
3 DPDT ON ON 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1066-ND 27.59 25.16 22.72 AV044746A200 
4 SPST-NO OFF (ON) 400mA 48VDC. Flat 16.2 Screw IP54 679-1067-ND 11.32 10.33 9.33 AV0630C900 
SPST-NO OFF (ON) 400mA 48VDC Flat 16.2 Screw IP65 679-1068-ND 18.29 16.68 15.07 AV0630C900K 
SPST ON OFF AVA @20V Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1069-ND 21.22 19.35 17.48 AV09401ZBE 
5 SPST ON OFF 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1070-ND 21.72 19.80 17.89 AV19401ZQEUL 
SPST OFF (ON) 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1071-ND 21.72 19.80 17.89 AV19402ZQE 
SPST ON OFF 3A 120VAC Red Mushroom 19.2 Solder Lug IP54 679-1072-ND 45.08 41.11 37.13 AV49401ZQE6 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1073-ND 17.15 15.64 14.13 AV09C703D200 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP65 679-1074-ND 21.19 19.32 17.45 AV09C703D200K 
6 SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Blue LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1075-ND 42.13 38.42 34.70 AV09C7L3D2001K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Green LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1076-ND 33.86 30.87 27.89 AV09C7L3D2003K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Red LED 19.2 Solder Lug IP54 679-1077-ND 28.94 26.39 23.84 AV09C7L3D2006 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1078-ND 23.15 21.11 19.07 AV19C703D200K 
Joysticks 


1000 Series: The 1000 Series are robust, switch joysticks. Based on industry 
standard V3 and V4 microswitches, they can switch 6A, 10A or up to 16A. 
The 1000 Series are ideal for general machine control type applications where 
the user is directing equipment at a predetermined speed. 4000 Series: The 
4000 Series is a range of highly versatile, single, dual, or tri-axial, proportional 
joysticks. Unlike other potentiometer based joysticks, the 4000 Series has an 
all-metal mechanism for maximum possible robustness and performance over 


life. The range employs high quality, plastic conductive film potentiometers as 
standard, and is designed as a sub-panel mount unit. The 4000 Series is ideally 
suited to medium duty applications such as electric vehicle control. This series 
remains the preferred choice for applications which require a life greater than five 
million cycles and absolute immunity to RFI. 5000 Series: The 5000 Series is a 
family of cost optimized, potentiometer joysticks. With particular attention paid to 
the style of the unit and a low installed depth, these joysticks are ideal for lighter 


duty applications such as CCTV keyboard control. 9000 Series: The 9000 Series 
offers a range of single, dual, or tri-axial products, utilizing contactless sensing 
to give highly repeatable proportional signals that do not degrade with use. The 
9000 Series also offers a range of electronic features including dual decode 
technology providing for electronic “at-centre” or “internal fault” detect, which 
makes it the ideal user interface for complex and safety critical applications such 
as materials handling or power chair control. 


Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1000 Series 
1 SPDT, 4-Point, Screw Mount, 164 679-1404-ND 31.45 26.21 23.24 2V17F1100 
SPDT, 4-Point, Screw Mount, 6A 679-1405-ND 27.25 22.71 20.14 1V15F1100 
2 SPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1406-ND 33.07 27.56 24.44 1D15F1500 
DPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1407-ND 58.01 48.35 42.87 1D27F1500 
4000 Series 
1 Axis, 5K, 55 degrees 679-1408-ND 88.11 73.43 65.11 4R182S1E5500 
3 2 Axis, 5K, 340 degrees 679-1409-ND 156.32 130.27 115.50 4R252S1E5500 
2 Axis, 5K, 340 degrees with Soft Touch Pushbutton 679-1410-ND 199.29 166.08 147.26 4R252S1N5500 
5000 Series 
4 2 Axis, 5K, 220 degrees, Square Bezel 679-1411-ND 93.98 78.32 69.45 5S251S0F1000 
2 Axis, 5K, 220 degrees, Circular Bezel 679-1412-ND 99.92 83.27 73.84 5T251S0F2100 
9000 Series 
5 Round Handle, Gloss Phenolic 679-1413-ND 158.72 132.27 117.28 9SA50AC6500 
6 Conical Handle, Matte Nylon 679-1414-ND 102.07 85.06 75.42 9SA50RE6500 
7 Third Axis + Pushbutton Handle, Hard Anodized Aluminum 679-1415-ND 299.08 249.24 220.99 9SW40RP6559 
8 Skirted Handle, Matte Nylon 679-1416-ND 146.35 121.97 108.14 QMA50RQ6295 
9 Third Axis Handle, Hard Anodized Aluminum 679-1417-ND 213.08 177.57 157.45 9SA5ORR6559 
Accessories 
= USB Interface Module 679-1418-ND 163.78 136.49 121.02 909999 
_ USB Cable Assembly 679-1419-ND 7.49 6.25 5.54 919998 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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APEM A01 and A02 Series Switch Assemblies 


A01 Series 16mm A02 Series 22mm 


Fig. 1 Fig. 1 
Pushbutton Pushbutton 
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Pushbutton (Fig. 1 - Assembly Options) 
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B. Switchblock 


Pushbutton (Fig. 1 - Assembly Options) Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Bezel Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Digi-Key Price Each APEM Screens 
Fig. Bezel Color Part No. saeens i 25 100 Part No. Red 679-1385-ND 7A 66 59 'A0261B 
Aad SoG “aA 56 = AoIeib Amber 679-1386-ND 71 66 59 | A0261C 
Rect. Green 679-1387-ND wal 66 59 | A0Q261E 
nee Amber 679-1341-ND 61 56 51 A0161C 
ect. Giesn 679-1342-ND ‘61 ‘36 Bt ‘AOIGIE Blue 679-1388-ND wal 66 59 | AQ261F 
Clear 679-1343-ND 61 56 51 A0161G Clear 679-1389-ND 71 66 59 | A0261G 
Red 679-1344-ND 61 56 51 A0162B Red 679-1390-ND Wal 66 59 | A0262B 
1A Saiiate Amber 679-1345-ND 61 56 51 A0162C Amber 679-1391-ND 7 66 ‘59 | A0262C 
Green 679-1346-ND 61 56 51 A0162E 1A Square Green 679-1392-ND 7 66 59 A0262E 
Clear 679-1347-ND 61 56 51 A0162G Blue 679-1393-ND 71 66 ‘59 | AQ262F 
wed eee et ee. eq | |aereee Clear 679-1394-ND Ral 66 _-59_| A0262G 
Round Graan 679-1350-ND ‘Bt 56 Bt ‘AOTE3E Red 679-1395-ND 71 66 59 | A0263B 
Clear 679-1351-ND 61 56 51 A0163G Amber 679-1396-ND al 66 59 A0263C 
Round Green 679-1397-ND 7” 66 59 | A0263E 
Digi-Key Price Each APEM Blue 679-1398-ND 7” 66 59 | A0263F 
Fig.| Pole | Bezel | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Clear 679-1399-ND 71 66 59 A0263G 
Operators 
1or2 Ilum., Alternate Action 679-1305-ND 11.93 10.89 9.83 | AO101X Digi-Key Price Each APEM 
1or2 lllum., Momentary 679-1306-ND 10.71 9.77 8.82 AO101Y Fig.| Bezel | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 or2| Rect. |Non Illum., Momentary 679-1308-ND 10.61 9.68 8.74 | A0102Y Operators 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1307-ND 9.32 8.50 7.68 | AO102X - P 
3o0r4 Illum., Alternate Action 679-1309-ND 12.44 11.35 10.25 | A0103X Illum., Alternate Action 679-1364-ND 17.51 15.97 14.42 | A0201X 
Tor2 Tllum., Alternate Action 679-1310-ND 11.93 10.89 9.83] AO105X Rect, _| lllum., Momentary 679-1365-ND 15.67 14.30 12.91 | AO201Y 
1or2 lllum., Momentary 679-1311-ND 10.68 9.74  8.80| AO105Y * | Non Illum., Alternate Action | 679-1366-ND 13.70 12.50 11.29 | A0203X 
1C |1 or 2 |Square | Non Illum., Momentary 679-1313-ND 10.61 9.68 8.74 | AO106Y Non Illum., Momentary 679-1367-ND 11.83 10.79 9.75 | AO203Y 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1312-ND 9.32 8.50 7.68 | AO106X 5 a a 
3or4 lllum., Alternate Action 679-1314-ND_ 12.44 11.35 _10.25| A0107X Hlum.,ieutemete Delton cee) ees aaa repel bases at 
: lllum., Momentary 679-1369-ND 17.54 16.00 14.45 | A0204Y 
1or2 Illum., Alternate Action 679-1315-ND 11.93 10.89 9.83 | AO0109X 1C | Square 7 
4or2 Illum., Momentary 679-1316-ND 40.68 9.74 8.80 | AO109Y Non Illum., Alternate Action 679-1370-ND 15.30 13.95 12.60 | A0206X 
1 or 2|Round | Non Illum., Momentary 679-1318-ND 10.61 9.68 8.74] A0110Y Non Illum., Momentary 679-1371-ND 13.80 12.59 11.37 | AO206Y 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1317-ND 9.52 8.68 7.84 | AO110X Illum., Alternate Action 679-1372-ND 19.04 17.36 15.68 | A0207X 
3or4 Illum., Alternate Action 679-1319-ND 12.44 11.35 10.25} A0111X Round Illum., Momentary 679-1373-ND 17.54 16.00 14.45 | AQ207Y 
oune’ | Non Illum., Alternate Action | 679-1374-ND 15.30 13.95 12.60 | A0209x 
Digi-Key Price Each APEM Non Illum., Momentary 679-1375-ND 13.80 12.59 11.37 | AO209Y 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single Pole, 6A 679 =o 864. 788 7.12 | A0151B Dig Key brce Fach AREN 
ingle Pole, - | . i : + Aad 
19 | Double Pole, 6A 679-1336-ND 1244 1135 10.25 | A0152B Bigg |aBescrpuon Eerie i a) __ SU) ete 
op | Three Pole, 6A 679-1339-ND 21.28 19.41 17.53 | AO155B Switchblock 
Four Pole, 6A GASaISS7END) 25.01 28.63 21.94 | A0TSSB 1 Normally Open, 124 679-1376-ND 11.46 10.45 9.44 | A02501 
Keylock (Fig. Ci Assembly Options) 1 Normally Closed, 12A 679-1377-ND 11.46 10.45 9.44 | A02502 
1D | 2.Normally Open, 124 679-1378-ND 18.12 16.53 14.93 | A02503 
: ee. Digi-Key Price Each APEM 2 Normally Closed, 12A 679-1379-ND 18.12 16.53 14.93 | A02504 
Big ie oles Bezels BDeschiption| EattiNoy u 2D SOURS ER ETANOS 1.NO/1NC, 124 679-1380-ND 18.12 16.53 14.93 | A02505 
Operators : = 
Tor2 2 Position, Alternate Action | 679-1357-ND 33.90 30.91 27.92] A018323 Second Switchblock 
1or2 2 Position, Alternate Action | 679-1352-ND 33.90 30.91 27.92 | A018301 1D 1 Normally Open, 12A 679-1381-ND 11.46 10.45 9.44 | A02506 
1or2 2 Position, Momentary 679-1353-ND 33.90 30.91 27.92 A018302 ee 
2A |3 or 4 [ROUND | Position, Alternate Action | 679-1354-ND 33.90 30.91 27.92 | A018303 ANormally Closed 124 EEN) Mg) 10.45" 8.44" | AOes07 
1or2 3 Position, Momentary 679-1355-ND 33.90 30.91 27.92 A018306 ¢ ; 
1or2 3 Position, mainL, MomR _| 679-1356-ND__33.90__30.91__ 27.92 | 018307 Emergency Stop (Fig. 2 - Assembly Options) 
Emergency Stop (Fig. 3 - Assembly Options) 5 7 Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Digi-Key Price Each APEM Operators 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 2A 40mm Emergency Stop 679-1400-ND 17.37 15.85 14.31 | AO2ZES 
Operators 
3A 24mm Emergency Stop 679-1358-ND 12.92 11.78 10.64 | AOIES Digi-Key Price Each APEM 
40mm Emergency Stop 679-1359-ND 21.28 19.41 17.53 | AO1ESSP3 Fig. | Description Part No. Al 25 100 | Part No. 
Switchblocks Switchblock 
3B Emergency Block, Single Pole, 1.5A | 679-1334-ND 8.91 8.13 7.34 | AO150B 2B Emergency Block, Single Pole 679-1384-ND 12.21 11.13 10.06 | A02512 
Emergency Block, Double Pole, 1.5A_| 679-1338-ND 13.87. 12.65 11.43 | A0154B Emergency Block, Double Pole | 679-1383-ND 19.35 17.64 15.94 | A02511 
Lamps for A01 and A02 Series (Fig. 1) Accessories 
. Voltage | Digi-Key Price Each APEM Fig. 1 — Stop Plate Fig. 2 — Flapguard Fig. 3 — Antirotation Ring 
Fig. Lamp (Vv) Part No. i 25 100 Part No. 
Lamps 
Filament 14 679-1320-ND 2.35 2.14 1.94 | A0141B 
Filament 28 679-1321-ND 2.35 2.44 1.94 | A0141C 
Neon 110 679-1332-ND 8.64 7.88 7.12 | A0143G 
Neon 220 679-1333-ND 8.64 7.88 7.12 | A0143H 
LED Red 12 679-1322-ND 17.03 15.54 14.03 | A0142M1 
LED Green 12 679-1323-ND 17.03 1554 14.03 | A0d142M2 Digi-Key Price Each APEM 
tp | LED Amber 12 679-1324-ND 17.03 1554 14.03 | A0142M3 Fig. | Description Part No. 100 | Part No. 
LED Blue 12 679-1325-ND 40.94 37.33 33.72 | A0142M4 1 | Yellow Adhesive Label, 60mm for AO1 Series | 679-1363-ND 2.75. 2.52 2.27 | AOTYL1 
LED White 12 679-1326-ND 40.94 37.33 33.72 __ | A0142M5 1 | Yellow Adhesive Label, 90mm for AO2 Series | 679-1401-ND 4.93 4.50 4.06 | AO2YL1 
LED Red 24 679-1327-ND 17.03 15.54 14.03 | AQ142N1 2 | Flapguard, Rectangular for A01 Series 679-1360-ND 6.05 5.52 4.99 | AOIFG1 
LED Green 24 679-1328-ND 17.03 15.54 = 14.03 A0142N2 2 | Flapguard, Square/Round for AQ1 Series 679-1361-ND 6.05 5.52 4.99 | AO1FG2 
LED Amber 24 679-1329-ND 17.03 15.54 14.03 | A0142N3 3 | Anti Rotation Ring for A01 Series 679-1362-ND 99 90  .82 | AOILW 
LED Blue 24 679-1330-ND 40.94 37.33 33.72 | A0142N4 — | Fixing Nut Key for AO1 and A02 Series 679-1402-ND 6.15 5.62 5.07 | 30-0001 
LED White 24 679-1331-ND 40.94 37.33 33.72 | A0142N5 —_| Bulb Remover for AO1 and A02 Series 679-1403-ND_ 4.08 _3.72_ 3.36 | 30-0002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
LED, Superbright Red, 24V CKN9386-ND. 18.01 15.56 13.11 | 1.90690.3310000 
Industrial Control Switches ___ | LED, Superbright Green, 24V CKN9233-ND 35.19 28.16 22.29 | 1.90690.3320000 
LU MOTAST 75 LED, Red, 3V CKN9234-ND 8.78 7.03 5.56 | 1.90692.0010000 
LED, Green, 3V CKN9235-ND. 8.78 7.03 5.56 | 1.90692.0020000 
Specifications: Mechanical: « Mounting: Ring nut * Terminals: Tin-plated solder * Contact material: Silver Lenses 
Electrical: * Maximum DC Voltage: 220V * Maximum rated AC voltage: 4A »* Maximum contact resistance: 
200mQ * Operating temperature range: -25°C ~ 70°C Round, Colorless, for Filament or LED CKN9376-ND 77 62 49 | 5.49257.0111002 
Round, Red, for LED CKN9214-ND. tt 62 AQ | 5.49257.0111301 
Fig. 1 — Switch Assembly requires Switch + Lamp + Lens + Diffuser Round, Red, for Filament Lamp CKN9377-ND 77 62 ~—«.49.:| 5.49257.0111303 
Round, Yellow, for Filament or LED CKN9215-ND anh 62 49 | 5.49257.0111402 
A. Lamp B. Lens C. Diffuser Round, Green, for Filament Lamp CKN9216-ND J 62 49 | 5.49257.0111502 
mD + + Round, Green, for LED CKN9217-ND 77 62 AQ | 5.49257.0111503 
© OC Round, Blue, for Filament Lamp CKN9218-ND 77 62 AQ | 5.49257.0111601 
Square, Colorless, for Filament or LED CKN9378-ND 17 62 49 | 5.49275.0361002 
Square, Red, for LED CKN9219-ND. 77 62 49 | 5.49275.0361301 
. Square, Red, for Filament Lam, CKN9379-ND 17 62 49 | 5.49275.0361303 
Switches 1B | ™ ised 
Square, Yellow, for Filament or LED CKN9220-ND 7 62 49 | 5.49275.0361402 
, ae Digi-Key Price Each C&K Square, Green, for Filament Lamp CKN9380-ND 77 62 A9 | 5.49275.0361502 
Eig |MBescrntion AWAD: i 22 OO (arto Square, Green, for LED CKN9221-ND 77 62 ~—-49.‘| 5.49275.0361503 
a || yar, Ble, for Filament Lamp oKNse22ND 77624 | 5.49275.0061601 
Round Rectangular, Colorless, for Filament or LED | CKN9381-ND 77 62 ~—-.49.:| 5.49275.0321002 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9387-ND 24.39 21.07 17.75 | 1.15108.4510000 Rectangular, Red, for LED CKN9223-ND 17 62 49 | 5.49275.0321301 
1 | batching, 1NC + 1NO CKN9388-ND 28.97 25.02 21.07 | 1.15108.5510000 Rectangular, Red, for Filament Lamp CKN9382-ND 77 62 49 | 5.49275.0321303 
Momentary, 2NG + 2NO CKN9389-ND 35.69 30.83 25.96 | 1.15108.4520000 Rectangular, Yellow, for Filament or LED | CKN9224-ND IT 62 .49_| 5.49275.0321402 
Latching, 2NC + 2NO CKN9390-ND 40.49 34.97 29.45 | 1.15108.5520000 Rectangular, Green, for Filament Lamp CKN9383-ND a7 62 49 ‘| 5.49275.0321502 
Square Rectangular, Green, for LED CKN9225-ND AT 62 49 | 5.49275.0321503 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9391-ND 2439 21.07 17.75 | 1.15108.2510000 Rectangular, Blue, for Filament Lamp CKN9226-ND 17 62 49 | 5.49275.0321601 
{ Latching, 1NC + 1NO CKN9392-ND 28.46 24.58 20.70 | 1.15108.3510000 Diffusers 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9236-ND 48.67 38.94 30.83 | 1.15108.2520000 Round, for Filament Lamp CKN9384-ND 72 58 46 | 5.72050.0000202 
Latching, 2NC + 2NO CKN9393-ND 40.49 34.97 29.45 | 1.15108.3520000 Round, for LED CKN9227-ND 72 58 46 | 5.72050.0000214 
Rectangular 1c Square, for Filament Lamp CKN9385-ND 73 59 46 | 5.73013.0000202 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9394-ND 24.39 21.07 17.75 | 1.15108.0510000 Square, for LED CKN9228-ND 73 59 6 | 5.73013.0000214 
4 | Latching, 1NC + 1NO CKN9395-ND 28.97 25.02 21.07 | 1.15108.1510000 Rectangular, for Filament Lamp CKN9229-ND 73 59 46 | 5.73012.0000202 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9237-ND 48.67 38.94 30.83 | 1.15108.0520000 Rectangular, for LED CKN9230-ND 73 59 46 | 5.73012.0000214 
Latching, 2NC + 2NO CKN9396-ND. 40.49 34.97 29.45 | 1.15108.1520000 Tools 
Lamp Extractor for 3V LED cKNsz39.ND 1255 1005 7.95 | 190900.0010000 
Lamps ___ | Lamp Extractor for Filament Lamp CKN9238-ND 1117 894 7.08 | 1.90900.0020000 
4a | Filament Lamp, 12V CKN9231-ND 8.01 6.41 5.08 | 1.90100.0220000 Lamp Extractor for 24V LED CKN9240-ND 11.17 8.94 7.08 ‘| 1.90900.0040000 
Filament Lamp, 24V CKN9232-ND 8.93 7.15 5.66 | 1.90100.0230000 Fixing Spanner CKN9241-ND 3.23 259 2.05 | 5.58002.0190105 
RAFIX 16 Digi-Key Price Each CaK 
z . : R Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
RAFIX 16 is a complete control component series for a mounting hole diameter of 16.2mm. It enables you to 
design attractive control panels with a minimum of space requirements and at the same time sufficiently large | Opaque White CKN9264-ND 18.48 = 14.79 11.71 | 1.30070.2510200 
actuating areas. Opaque Red CKN9265-ND. 18.48 14.79 11.71 | 1.30070.2510300 
Specifications: * Degree of protection: IP 65 on panel ¢ Grid spacing: 25mm x 25mm _ »* Height from front Opaque Yellow CKN9266-ND 18.48 14.79 11.71 | 1.30070.2510400 
panel: 7mm (Low profile design) * Operating temperature: Non-llluminated: -25°C ~ 70°C; Illuminated: -25°C Opaque Green CKN9267-ND 18.48 14.79 11.71 | 1.30070.2510500 
~ 55°C » Storage temperature: -40°C ~ 85°C = : = = = 
Emergency Stop Switches 
Assembly requires Switch + Lamp + Contact Block Opaque Red, with Yellow Collar CKN9399-ND 4410 38.09 32.08 | 1.30074.8210000 
Opaque Red, with Yellow Collar, conical CKN9268-ND 46.05 36.84 29.17 | 1.30074.2810300 
Switch Cc 
ontact Block Lamps 
fom 
pa Filament Lamp, 12V CKN9243-ND. 3.31 2.65 2.10 | 1.90120.0120000 
[| Filament Lamp, 24V CKN9242-ND. 3.70 2.96 2.35 | 1.90120.0110000 
Contact Blocks 
Momentary, 1NC + 1NO, with Lamp Socket CKN9244-ND 22.87 1830 14.49 | 1.20122.0010000 
Momentary, 2NO, with Lamp Socket CKN9245-ND. 22.87 18.30 14.49 | 1.20122.0020000 
Momentary, 2NC, with Lamp Socket CKN9246-ND. 22.87 18.30 14.49 | 1.20122.0030000 
= Digi-Key Price Each C&K Latching, 1NC + 1NO, with Lamp Socket CKN9247-ND 34.50 27.60 21.85 | 1.20122.0410000 
Desealptlon Racing: i ch || beni Latching, 2NO, with Lamp Socket CKN9248-ND 34.50 27.60 21.85 | 1.20122.0420000 
Momentary, 1NC + 1NO, without Lamp Socket | CKN9249-ND 18.33 14.67 11.61 | 1.20122.0210000 
Round Pushbutton Switches Momentary, 2NO, without Lamp Socket CKN9250-ND 18.33 14.67 11.61 | 1.20122.0220000 
Transparent, Red Illuminated CKN9398-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0211306 Momentary, 2NC, without Lamp Socket CKN9251-ND 18.33 14.67 11.61 | 1.20122.0230000 
Transparent, Yellow Illuminated CKN9256-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0211403 Latching, 1NC + 1NO, without Lamp Socket CKN9252-ND 22.87 18.30 14.49 | 1.20122.0610000 
Transparent, Green Illuminated CKN9257-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0211505 Latching, 2NO, without Lamp Socket CKN9253-ND 2287 18.30 14.49 | 1.20122.0620000 
Opaque black CKN9258-ND 19.25 15.41 12.20 | 1.30070.2710100 Momentary, 1NC + 1NO, Universal CKN9254-ND 22.79 18.24 14.44 | 1.20123.0210000 
Opaque Red CKN9259-ND 19.25 15.41 12.20 | 1.30070.2710300 Momentary, 1NC, Universal CKN9397-ND 16.33 13.07 10.34 | 1.20123.0220000 
Square Pushbutton Switches Momentary, 2NC, Universal CKN9255-ND. 23.03 18.42 14.59 | 1.20123.0240000 
Transparent, colorless Illuminated CKN9260-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0011002 Labels for Emergency Stop Switches 
Transparent, Red Illuminated CKN9261-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0011306 Yellow, NOT-AUS, 60mm Diameter CKN9269-ND 8.58 6.87 5.44 | 5.76204.4010400 
Transparent, Yellow Illuminated CKN9262-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0011403 Yellow, Emergency Stop, 60mm Diameter CKN9270-ND 8.58 6.87 5.44 | 5.76204.4030400 
Transparent, Green Illuminated CKN9263-ND 18.79 15.04 11.90 | 1.30070.0011505 
(Continued) 
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H H Digi-Key Price Each Cc&K 
Cek Industrial Control Switches (cont, “eae Baie a oulise ee tot | eaaNe 
Protruding Round Pushbutton, Momentary 
RAFIX 22 FS Transparent White, Illuminated CKN9292-ND 25.08 20.07 15.89) 1.30250.2211000 
The RAFIX 22 FS control component range can be combined on a common printed circuit board together with Transparent Red, Illuminated CKN9293-ND 25.08 20.07 15.89 | 1.30250.2211300 
short-travel keys and other components thanks to its extremely small mounting depth of 9.2mm The actuators _| Transparent Green, Illuminated CKN9294-ND 25.08 20.07 15.89 | 1.30250.2211500 
and signal indicators are fastened to a front panel with a threaded ring in a 22.3mm panel cut-out. The contact | Opaque Red CKN9295-ND 9.75 7.80 6.18} 1.30250.3210300 
blocks are soldered onto the PCB. Opaque Green CKN9296-ND. 9.75 7.80 6.18] 1.30250.3210500 
Illumination of the actuator is provided by a 3mm LED inserted into the base of the contact block and soldered Flush Square Pushbutton, Momentary 
tonne: RGB topetier. with the contact lgek Transparent Red, Illuminated CKN9297-ND 17.56 14.05 11.12] 1.30250.0711300 
- 7 Transparent Green, Illuminated CKN9298-ND 17.56 14.05 11.12} 1.30250.0711500 
; Assembly requires Switch + Contact Block Transparent Blue, Illuminated CKN9299-ND 17.56 14.05 11.12] 1.30250.0711600 
auch inound Steven) Emergency Stop Switch Céiitact Selector Switches 
> Momentary 1° x 40° Illuminated CKN9300-ND 34.19 27.36 21.66) 1.30252.0022200 
Momentary 2° x 40° Illuminated CKN9301-ND 34.19 27.36 21.66 | 1.30252.0272200 
Latching 1° x 90° Form L, Illuminated CKN9302-ND 34.19 27.36 21.66) 1.30252.1022200 
Latching 1° x 90° Form V, Illuminated CKN9303-ND 34.19 27.36 21.66] 1.30252.2022200 
Latching 2° x 60° Illuminated CKN9304-ND 34.19 27.36 21.66] 1.30252.3022200 
Momentary 1° x 40° CKN9305-ND 25.18 20.15 15.95) 1.30252.5020200 
Momentary 2° x 40° CKN9306-ND 25.18 20.15 15.95] 1.30252.5270200 
Latching 1° x 90° Form L CKN9307-ND 25.18 20.15 15.95) 1.30252.6020200 
Latching 1° x 90° Form V CKN9308-ND 25.18 20.15 15.95) 1.30252.7020200 
Latching 2° x 60° CKN9309-ND 25.18 20.15 15.95] 1.30252.8020200 
a Digi-Key Price Each C&K Keylock Switches 
Description RartiNa: ies e008 shart No: Momentary 1°x 40°, Key Removable pos.0 | CKN9310-ND 64.14 51.32 40.63] 1.30255.0020000 
Momentary 2° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9311-ND 64.14 51.32 40.63] 1.30255.1020000 
Flush Round Pushbutton, Momentary Latching 1° x 90° Form L, Key Removable pos. 0+1| CKN9312-ND 64.14 51.32 40.63] 1.30255.2220000 
Transparent White, Illuminated CKN9277-ND 17.56 14.05 11.12 | 1.30250.0211000 Latching 1°x 90° Form V, Key Removable pos. 0+1] CKN9313-ND 64.14 51.32 40.63) 1.30255.3220000 
Transparent Red, Illuminated CKN9278-ND 17.56 14.05 11.12 | 1.30250.0211300 Latching 2° x 90°, Key Removable pos. 0+1+2 | CKN9314-ND 64.14 51.32 40.63 1.30255.4320000 
Transparent Yellow, Illuminated CKN9279-ND 17.56 14.05 11.12 | 1.30250.0211400 Emergency Stop Switches 
Transparent Green, Illuminated CKN9280-ND 17.56 14.05 11.12 | 1.30250.0211500 = 
Transparent Blue, Illuminated CKN9281-ND 17.56 14.05 11.12 | 1.30250.0211600 30mm Diameter, Red CKN9402-ND 32.30 27.90 23.50 | 1.30253.5010300 
Opaque Black CKN9282-ND 11.55. 9.24. 7.32 | 1.30250.1210100 30mm Diameter, Red, Illuminated CKN9315-ND 51.67 41.34 32.73] 1.30253.0010300 
Opaque White CKN9283-ND. 11.55 9.24 7.32 | 1.30250.1210200 Accessories 
Opaque Red CKN9284-ND. 11.55 9.24 7.32 | 1.30250.1210300 Contact Blocks 
Opaque Yellow CKN9285-ND. 11.55 9.24 7.32 | 1.30250.1210400 Universal, 1NC CKN9271-ND 15.40 12.33 9.76} 1.20126.0010000 
Opaque Green CKN9286-ND 11.55 9.24 7.32 | 1.30250.1210500 Universal, 1NO CKN9272-ND 15.40 12.33 9.76} 1.20126.0020000 
Flush Round Pushbutton, Latching Universal, 1NC + 1NO CKN9400-ND 18.24 15.76 13.27} 1.20126.0030000 
Transparent Red, Illuminated CKN9287-ND 31.11 24.89 19.71 ] 1.30250.0311300 Universal, 2NC CKN9273-ND 24.87 19.90 15.76) 1.20126.0040000 
Transparent Green, Illuminated CKN9288-ND. 31.41 24.89 19.71 | 1.30250.0311500 Universal, 2NO CKN9274-ND 24.87 19.90 15.76 | 1.20126.0050000 
Opaque Black CKN9289-ND 24.18 19.35 15.32 | 1.30250.1310100 Emergency Stop, 1NC CKN9275-ND 15.40 12.33 9.76] 1.20126.4010000 
Opaque Red CKN9290-ND 24.18 19.35 15.32 | 1.30250.1310300 Emergency Stop, 1NC + 1NO CKN9401-ND 18.24 15.76 13.27} 1.20126.4030000 
Opaque Green CKN9291-ND 24.18 19.35 15.32 | 1.30250.1310500 Emergency Stop, 2NC CKN9276-ND 18.24 15.76 13.27} 1.20126.4040000 
RAFIX 22 QR 


Pushbutton Switch Assembly requires Switch + Lamp + Contact Block + Coupling 


(Flush Round Shown) Keylock Switch Contact Block Coupling 


The RAFIX 22 QR control component 
range meets all the technical 
requirements and current standards for 
control gear. 

The system is of modular design. 
Actuators, contact blocks and lamp 
sockets can be combined freely. 
This means that you may implement 
modifications of design or configuration 
even at the last minute. 


Emergency Stop Switch 


Digi-Key Price Each C&K Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Latching 1° x 90°, Form V, Key Removable pos. 0+1 | CKN9356-ND 63.53 50.82 40.24 | 1.30245.3220000 
Flush Round Pushbutton, Momentary Latching 2° x 90°, Key Removable pos. 0+142 CKN9357-ND 63.53 50.82 40.24 | 1.30245.4320000 
Transparent White, Illuminated CKN9329-ND 17.71 1417 11.22 | 1.30240.0211000 Mushroom Head Pushbutton Switches 
Transparent Red, Illuminated CKN9330-ND 17.71 1417 11.22 | 1.30240.0211300 ; 
Transparent Yellow, illuminated CKN9331-ND 17.71 14.17. 11.22 | 1.30240.0211400 | | Momentary, Opaque Red 40mm dia. Ghtkeseailp geen slGi86: 15:61: | 180286 .5020300 
Transparent Green, Illuminated CKN9332-ND 17.71 1417 11.22 | 1.30240.0211500 | | Latching, Opaque Red 40mm dia. CKN9359-ND 38.49 30.80 24.38 | 1.30246.5120300 
Opaque White CKN9333-ND. 11.63 9.31 7.37 | 1.30240.1210200 Emergency Stop Switches 
Opaque Red CAMs 11.63 9.81 7.87 | 1.30240.1210300 | | Qpaque Red, 39.8mm dia. CKN9407-ND 32.52 28.09 23.66 | 1.30243.5010300 
Opaque Yellow CKN9335-ND 11.63 9.31 7.37 | 1.30240.1210400 | | Qpaque Red, 39.8mm dia., Illuminated CKN9360-ND 50.59 40.48 32.04 | 1.30243.0010300 
Opaque Green CKN9336-ND 11.63 931 — 7.37 | 1.30240.1210500 
Protruding Round Pushbutton, Momentary Lamps 
eeeeltteg ey CORT 17S 7 [EDO | Ve an 2-1 Goosen step a7 [samen nm 
B i | i i R i sj 
Transparent Yellow, lluminated CKN9339-ND 18.48 14.79 11.71 | 1.30240.2211400 |_| Filament Lamp, 24 ~ 30V Geraci) BLO SABE” “2.61 111:20060:1980000 
Opaque White aKNGSeOEN 49.55 10.05 7-95 11 30240.3910200 | | Filament Lamp, 110 ~ 130V CKN9317-ND 11.94 9.55 7.57 | 1.90060.1370000 
Opaque Red CKN9341-ND 1255 1005 7.95 | 1.30240.3210300 | | Neon Lamp, 220vAC CKN9318-ND 14.32 11.46 9.08 | 1.90560.1020000 
Opaque Yellow CKN9342-ND 12.55 10.05 7.95 | 1.30240.3210400 LED, Superbright Red, 24V CKN9404-ND. 20.16 17.41 14.67 | 1.90690.3410000 
Opaque Green CKN9343-ND 12.55 10.05 7.95 | 1.30240.3210500 | | LED, Superbright Green, 24V CKN9319-ND 39.20 31.36 24.83 | 1.90690.3420000 
Selector Switches LED, Superbright Yellow, 24V CKN9320-ND 27.49 22.00 17.41 | 1.90690.3430000 
Momentary 1° x 40°, liluminated CKN9344-ND 34.34 27.48 21.76 | 1.30242.0022200 | | LED. Superbright White, 24V BANSSzIAN S020 SS1SB 2681 140069010450000 
Momentary 2° x 40°, Illuminated CKN9345-ND 34.34 27.48 21.76 | 1.30242.0272200 | | Lamp Extractor for 220R CKN9322-ND 11.17 8.94 7.08 | 1.90690.0070000 
Latching 1°x 90°, Form L, iluminated CKN9346-ND 26.84 21.48 17.00 | 1.30242.1022200 | | Lamp Socket, Screw Terminal CKN9327-ND 12.47 9.98 7.91 | 5.00070.0740000 
Latching 1° x 90°, Form V,, Illuminated CKN9347-ND 34.34 27.48 21.76 | 1.30242.2022200 Contact Blocks 
iatinw 2 oe pinnate awe sata ae ae aa Screw Terminals, 1NC CKN9323-ND 12.86 10.29 8.15 | 5.00100.1390000 
ice a ia BaeeenlA 5.34 2027 4608 | 1.30242.5270200 | | Screw Terminals, 1NO CKN9324-ND 12.86 10.29 8.15 | 5.00100.1400000 
Latching 1° x 90°, Form L CKN9351-ND 95.34.2027 16.05 | 1.30242.6020200 Screw Terminals, 2NC CKN9325-ND 21.25 17.01 13.46 | 5.00100.1410000 
Latching 1° x 90°, Form V CKN9352-ND 25.34 20.27 16.05 | 1.30242.7020200 Screw Terminals, 2NO CKN9326-ND 21.25 17.01 13.46 | 5.00100.1420000 
Latching 2° x 60° CKN9353-ND 25.34 20.27 16.05 | 1.30242.8020200 | | Screw Terminals, 1NC + 1NO CKN9405-ND 15.58 13.46 11.34 | 5.00100.1430000 
Keylock Switches Couplings 
Momentary 1° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9354-ND 63.53 50.82 40.24 | 1.30245.0020000 Coupling, with Reference Numbers 1-3-2 CKN9406-ND 2.47 1.98 1.57 | 5.05510.9350000 
Latching 1° x 90°, Form L, Key Removable pos. 0+1 | CKN9355-ND 63.53 50.82 40.24 | 1.30245.2220000 | | Coupling, with Reference Numbers 1/2-5/6-3/4 __ | CKN9328-ND 247 1.98 1.57 | 5.05510.9360000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2104 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


El. SCHURTER Vandal-Proof MSM Switches 


ELECTRONIC COMPONENTS 


Both the housing and the actuator of the vandal-proof MSM switches are made of high-quality stainless steel. 5V * Maximum Switching Current: 5A ¢ Rated Braking Capacity: 1250W « Life Time (160mA @ 48VDC): 
Use of this stable and weather-resistant material means that the switch is particularly suitable for use in harsh 1,500,000 * Initial Contact Resistance: <30m0 «¢ Insulation Resistance: >100,000kQ * Contact Bounce Time: 
environments. The MSM switch is equipped with flat-pin plugs to permit fast connection. The cables are <5ms ¢ Supply Voltage (Ring Illumination Types): 24VDC « Electrical Rating: 5A @ 125VAC Mechanical 
plugged onto the micro switch, and this is subsequently plugged onto the previously screwed in switch. Point Specifications: * Actuating Force: 3.7N ¢ Actuating Travel: 0.8mm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
and ring illuminated versions are available for applications at night or as an optical status display. Electrical 85°C * IP Rating: IP67 * Shock Resistance (IK) Protection Rating (16mm diameter): IKO6; (19 ~ 30mm 
Specifications: * Contact Material: Silver * Maximum switching voltage: 125V * Minimum Switching Voltage: diameter): IKO7 


Mounting 


Diameter Dimensions (mm) S J) Sap ST 
A B C) @ M30x1.5 
Mi6x1 We rt 


M19 x 0.75 
M22 x1 


tandard (Non-llluminat nd Ring Illumination T Mounting 
Ss a da d ( 0 u a ed) a d g u allo ypes Diameter Ring Digi-Key Price Each Schurter 
Mounting Fig. (mm) Color Part No. 1 25 50 Part No. 
; ; we , = 486-1193-ND 28.16 22.53 20.28 | 1241.6661.1120000 
Diameter Ring Digi-Key Price Each Schurter 2 30 e ot 
an ae ate Bane. ; 3s Paar es Blue 486-1131-ND 59.06 47.25 42.52 | 1241.6664.1124000 
A Snap-In version 
16 - 486-1182-ND 1486 11.89 10.71 | 1241.6611.1120000 
= 486-1183-ND 1557 1246 11.22 | 1241.6621.1120000 | Point Illumination Types 
Red 486-1184-ND 46.67 37.34 33.61 | 1241.6624.1121000 - 
19 Mounting |{lum- VF@ 
Green 486-1185-ND 46.67 37.34 33.61 | 1241.6624.1122000 Diameter|inator |IF Max. 10ma | Ve | Digi-Key peroleeh oun 
, Blue 486-1191-ND 49.99 39.99 35.99 | 1241.6624.1124000_| |eig | (mm) | color | (mA) |Typ.(V) [Max.(V)| Part No. 1 25 50. | PartNo. 
= 486-1186-ND 17.59 14.07 12.87 | 1241.6631.1120000 i9 [Blue | 20 | 32 | 37 |486-1189-ND 32.08 25.67 23.10 | 1241.6623.1124000 
is 486-1132-ND & 20.49 16.39 14.76 | 1241.6695.1120000 1 Red | 40 | 16 | 20 |486-1133-NDA 35.05 28.04 25.24 |1241.6693.1121000 
22 Red 486-1187-ND 48.50 38.80 34.92 | 1241.6634.1121000 22 |Green) 40 | 20 | 26 |486-1134-ND& 35.05 28.04 25.24 | 1241.6693.1122000 
Green 486-1188-ND 48.50 38.80 34.92 | 1241.6634.1122000 Blue | 20 | 32 | 37 |486-1190-ND 32.22 25.78 23.21 | 1241.6633.1124000 
Blue 486-1192-ND 51.97 41.58 37.42 | 1241.6634.1124000 | 4 Snap-in version 


Hex nut 
25.7 A/C 


Hex nut 


25.7 AIC 25.7 AIC 
Terminal Terminal 
Type Type 
Solder Solder 
Screw Screw 
Digi-Key Price Each Bulgin Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 Low Profile, 5A, Solder Terminals 708-1294-ND 18.06 17.03 16.02 |MP0027 12 | Domed, 5A, Solder Terminals 708-1296-ND 21.37 19.63 17.45 | MP0027/3 
Low Profile, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals 708-1297-ND 18.14 17.12 16.14 |MP0038 13 | Domed, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals 708-1299-ND 22.24 20.43 18.16|MP0038/3 
9 Low Profile, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals 708-1300-ND 16.26 15.34 14.42 |MP0031 14 | Domed, 5A, Solder Terminals 708-1308-ND§ 21.37 19.63 17.45|MP0025/3 
Domed, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals eOsde0220D 20.31 18.65 16.58 |MP0031/3 Red Dot Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1313-ND 22.97 21.09 18.75 |MPIO01/TERM/RD 
3 [Low Profile, 1A, Screw Terminals 708-1303-ND 10.81 10.17 9.53 /MP0037 Green Dot Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1317-ND 22.97 21.09 18.75 |MPIO01/TERM/GN 
Domed, 1A, IP68 Rated, Screw Terminals 708-1305-ND 14.99 13.77 12.24 (MP0037/3 15 Blue Dot Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1316-ND 25.38 23.31 20.72 | MPI001/TERM/BL 
4 | Proud Fitting, 1A, Screw Terminals 708-1306-ND 7.77 7.33 6.91 |MP0013 Red Dot Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1312-ND 22.24 20.43 18.16 | MPI001/28/RD 
5 |Low Profile, 5A, Solder Terminals 708-1307-ND§ 18.06 17.03 16.02 |MP0025 Green Dot Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1314-ND 22.24 20.43 18.16 | MPI001/28/GN 
Low Profile, 5A, Solder Terminals 708-1309-ND§ 15.78 15.14 14.42 |MPO034 Blue Dot Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals) 708-1315-ND 24.66 22.65 20.13 |MPI001/28/BL 
6 Domed, 5A, Solder Terminals 708-1311-ND§ 20.31 18.65 16.58 |MP0034/3 Red Ring Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1319-ND 22.97 21.09 18.75|MPI002/TERM/RD 
7 7 az 5 Green Ring Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1323-ND 22.97 21.09 18.75|MPI002/TERM/GN 
7 |Prominent Button, 5A, Solder Terminals __|]IDa2BoND eter. 19.085) MEDD TIZ Blue Ring Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1322-ND 2538 23.31 20.72|/MPIO02/TERM/BL 
8 _|Prominent Button, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals] 708-1298-ND 22.24 20.43 18.16 |MP0038/2 18 | Red Ring Illuminated. 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1318-ND 22.24 20.43 18.16|MPI002/28/RD 
9 | Prominent Button, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals| 708-1301-ND 20.31 18.65 16.58 |MP0031/2 Green Ring Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1320-ND 22.24 20.43 18.16|MP1002/28/GN 
10 | Prominent Button, 1A, Screw Terminals 708-1304-ND 14.99 13.77 12.24 |MP0037/2 Blue Ring Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1321-ND 24.66 22.65 20.13|MPI002/28/BL 
11 | Prominent Button, 5A, Solder Terminals 708-1310-ND§ 20.31 18.65 16.58 |MP0034/2 § Rear Panel Mount 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON). 416 Series 16mm Switches 


The A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the rear switch 
block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the rear switch 
block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your hole and 
insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of the panel 
using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with switch block 
and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm 


Specifications: 

« Rating Contacts: 250VAC: 3A (resistive); 125VAC: 5A (resistive); 30VDC: 3A (resistive) * LED Indicators: 
Rated Voltage: 24VDC; Rated Current: 10mA; Operating Voltage: 24VDC+5% » Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity * Life Expectancy: 100,000 operations 
minimum ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 55°C * Ambient humidity: Operating 35% ~ 80% »* Degree 
of protection: IP65 


16mm Accessories 


WE 


Square Rectangular 
Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Cont. Blocks |Illumin.| Lens | Digi-Key Price Each Omron Repl. Switch Block - SPDT, Solder Term. | Z1330-ND 7.56 7.01 6.54 | A16-1 
Fig.| Switch Type Include Voltage| Color | Part No. 1 25 50 | Part No. FT Repl. Switch Block - DPDT, Solder Term. | Z1331-ND 9.94 9.21 8.60) A16-2 
"3 Repl. Switch Block - SPDT, PCB Term. | Z1332-ND 11.00 10.19 9.51 | A16-1P 
Non-IIluminated Momentary Switches Repl. Switch Block - DPDT, PCB Term. | Z1333-ND 13.00 12.05 11.24 | A16-2P 
| z |. Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 6.23 5.78 5.39 | A16ZA-5050 
Blue (Barats 14.46 13.39 12.50 | A165-AAM 2 2 | Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 6.23 5.78 5.39 | A16ZJ-5050 
Black | Z1313-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-ABM-2 
Square/Flush Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 5.17 4.79 4.47 | A16-1NRN 
1 Button DPDT — | Green |ZISEENDIS 14.46 13.29 12.50 | A165-AGM-2 3 | Repl. Neon Lamp, 110V, Green Z1343-ND 8.49 7.86 7.34 | A16-1NGN 
White | Z1316-ND 14.46 13.39 12.50 ) A165-AWM-2 Repl. Led Lamp, 24VDC, Red Z1584-ND 5.57 516 4.82 | A16-24DSR 
Yellow | Z1317-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-AYM-2 a Repl. Led Lamp, 24VDC, Yellow Z1585-ND 5.57 5.16 4.82 | A16-24DSY 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Green Z1586-ND 5.57 5.16 4.82 | A16-24DSG 
Black | Z1318-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-JBM-2 Repl. Led Lamp, 24VDC, White Z1587-ND 5.57 5.16 4.82 | A16-24DSW 
Rectangular/Flush Green | Z1319-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-JGM-2 Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts | Z1436-ND 822 7.62 7.11 | A3B-3004 
2 Button DPDT _ Red | Z1320-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-JRM-2 ~~ | Extractor for Lamp and Switch Removal | Z1437-ND 4.37 4.05 3.78 | A16Z-5080 
White | Z1321-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-JWM-2 
Yellow | Z1322-ND 14.46 13.39 12.50 | A165-JYM-2 Z : 
Blue |Zi323-ND 12.33 11.42 10.66 | A165-TAM-1 M16 Pilot Lights WG 
Black | 21324-ND 12.33 11.42 10.66 ) A165-TBM-1 Indicator light only without the switch for indication of circuit status or warning. Matches switch assembly for 
3 | Round/Extended SPDT __ | Green | 21325-ND 12.33 11.42 10.66 | A165-TGM-1 uniform panel look. 
Button Red | Z1326-ND 12.33 11.42 10.66 | A165-TRM-1 
White | Z1327-ND 12.33 11.42 10.66 | A165-TWM-1 
Yellow | Z1328-ND 12.338 11.42 10.66 | A165-TYM-1 
Illuminated Momentary Switches 
Green | Z1300-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-AGM-24D-2 
1 Square/Flush DPDT >avDe Red Z1301-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-ARM-24D-2 
Button White | Z1302-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-AWM-24D-2 
Yellow | Z1303-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-AYM-24D-2 
Green | Z1304-ND 20.55 19.04 17.77 | A165L-JGM-24D-2 . F Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
» |ReotangulariFlush] pyr oavoc | Red | 21305-ND 20.55 19.04 17.77 | A165L-JRM-24D-2 Fig.| Light Type | Voltage Color | PartNo. 1 25 50 | PartNo. 
Button White |Z1306-ND 20.55 19.04 17.77 | A165L-UWM-24D-2 Par leen a aoe ae ae ba Mice ecoip 
2 - i F A -AR-: 
Yellow | Z1307-ND 20.55 19.04 17.77 | A165L-JYM-24D-2 1 Square @ 10mA White 71351-ND 1233 1142 10.66 | M165-AW-24D 
Green | Z1308-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-TGM-24D-2 Yellow | Z1352-ND 12.33 11.42 10.66 | M165-AY-24D 
3 | Round/Extended DPDT savoc | Red | 21309-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-TRM-24D-2 aavOG Green 3 Bene {eee ee 1068 He trio 
i fe | . F . -JR- 
Button White | Z1310-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-TWM-24D-2 2 | Rectangular} @ yoma White 71356-ND 1233 1142 1066 M165-JW-24D 
Yellow | Z1311-ND 19.23 17.81 16.62 | A165L-TYM-24D-2 Yellow | Z1357-ND 12.33 11.42 10.66 | M165-JY-24D 
Green Z1359-ND 12.33 11.42 10.66 M165-TG-24D 
3 Round 24VDC Red Z1360-ND 12.33 11.42 10.66 M165-TR-24D 
1 @ 10mA White Z1361-ND 12.33 11.42 10.66 M165-TW-24D 
Emergency Stop Switches Yellow Z1362-ND 12.33 11.42 10.66 M165-TY-24D 
Omron’s 16mm Emergency stop switches have a positive opening mechanism with 
minimum contact separation of 3mm in accordance with EN60947-5-1. Includes a P 
safety lock mechanism to prevent malfunction. “Turn to Reset” operation to prevent 16mm Buzzer Unit —M2BJ 
unintentional resetting. Clearly visible red button with IP65 oil resistant seal. Contacts: . Zz 
5A@110VAC/3A 30VDC Series 1a 
; ray a 7 Intermittent or continuous sound 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron selected by jumper setting. 
Type Voltage Contact Part No. 1 25 50 Part No. Supply Voltage: 12 ~ 24VDC/AC 
: = SPST-NC | Z1427-ND 43.78 40.55 37.84 | A165E-S-01 
ee alles = DPST-NC | Z1428-ND 53.40 49.45 46.15 | A165E-S-02 Bigthey [atsolaeta 
Push-lock . . : Description Part No. 1 25 50 
TumReset | 24VDG | SPSTNG [peciuay 2207 5408 S131 | ANGSELS 24D 0) Standard Pitch Sound, Selectable 22745-ND 32.83 30.41 28.38 | M2BJ-B24 
2iNDe DPST-NG [RZIMZEIN 68.99 63.80 59.63 | A165E-LS-24D-02 Intermittent Sound, Selectable Z2746-ND 34.16 31.63 29.53 | M2BJ-B24A 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow} Z1435-ND 4.78 4.43 4.14 | A16Z-5070 High Pitch Intermittent Sound, Selectable 2Z2747-ND 32.83 30.41 28.38 | M2BJ-B24B 
Key Type Selector Switches AM 
No. of Electrical Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 Part No. 
On Mom _ 1 Z1399-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-A2AL-2 
2 Position DPDT On On = 1,2 Z1400-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-A2M-2 
1 Square On On = 1 Z1401-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-A2ML-2 
3 Positi DPDT On On On 1,2,3 Z1403-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-A3M-2 
ane On On On 2 Z1404-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-A3MC-2 
On Mom = 1 Z1415-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-T2AL-2 
2 Position DPDT On On = 1&2 Z1416-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-T2M-2 
> Bound On On = 1 Z1417-ND 56.71 52.52 49.02 | A165K-T2ML-2 
oun 
On On On 1,2,3 Z1420-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-T3M-2 
3 Position DPDT On On On 1 Z1422-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 42.46 39.32 36.70 | A165K-T3MR-2 
Replacement Key for A165K Series (2 PCS.) .......... 0.0 cc cece cece eee eee eee eee e nets esses ee eeeeeeeeeees Z1424-ND 5.57 5.16 4.82 | A165K-KEY 
(Continued) 
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OMRON. A16 Series 16mm Switches (Cont.) 
Knob Type 16mm Selector Switches 


AW 


Specifications: Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) LED 
Indicators: * Rated Voltage: 24VDC « Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24VDC+5% Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity Life Expectancy: 100,000 operations minimum 
Operating Temperature: -10°C ~ 55°C Ambient Humidity: Operating 35% to 80% Degree of Protection: IP65 


Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Iluminated 
2 Position Poneines SPDT = Black Z1363-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 A165S-A2M-1 
(On-Off) 
1 Square 2 Position Spring! Heturn SPDT - Black Z1364-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 A165S-A2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT — Black Z1365-ND 26.01 24.09 22.48 20.88 A165S-A3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position Maieined SPDT = Black Z1375-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 A165S-J2M-1 
(On-Off) 
2 | Rectangular 2 Position Spang Aetumn SPDT _ Black Z1376-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 A165S-J2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT = Black Z1377-ND 26.01 24.09 22.48 20.88 A165S-J3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position Spring Retum SPDT Black Z1388-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 A165S-T2A-1 
(Momentary) 
3 Round —— 
3 Position Maintained DPDT 2 Black Z1389-ND 26.01 24.09 22.48 20.88 A165S-T3M-2 
(On-Off-On) 
Muminated 
Spring Retur Green Z1366-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position (nistentery) SPDT 24VDC Red Z1367-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-A2AR-24D-1 
Yellow Z1368-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-A2AY-24D-1 
Raineinga Green Z1369-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (on-off SPDT 24VDC Red Z1370-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-A2MR-24D-1 
Yellow Z1371-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-A2MY-24D-1 
Rainteingd Green Z1372-ND 32.83 30.41 28.38 26.35 A165W-A3MG-24D-2 
3 Position (on-off DPDT 24VDC Red Z1373-ND 32.83 30.41 28.38 26.35 A165W-A3MR-24D-2 
Yellow Z1374-ND 32.83 30.41 28.38 26.35 A165W-A3MY-24D-2 
Sprig Return Green Z1390-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position (demientay) SPDT 24VDC Red Z1391-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-T2AR-24D-1 
Yellow Z1392-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-T2AY-24D-1 
Maineined Green Z1393-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position (on-off SPDT 24VDC Red Z1394-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 A165W-T2MR-24D-1 
Yellow Z1395-ND 33.19 30.74 28.69 26.64 A165W-T2MY-24D-1 
serene Green Z1396-ND 32.83 30.41 28.38 26.35 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position (on-0f) DPDT 24VDC Red Z1397-ND 32.83 30.41 28.38 26.35 A165W-T3MR-24D-2 
Yellow Z1398-ND 32.83 30.41 28.38 26.35 A165W-T3MY-24D-2 
A22 Series Switches noks | | 22mm Accessories 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. If you need a DP switch simply snap on another switch block to 
complete your needs. Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both North 
American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. 
Switch units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 
replacement and additions. 

Rating Contacts: * 24VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) * 110VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) 
* 220VAC: 3A (inductive), 6A (resistive) LED Indicators: * Rated Voltage: 24 VAC/DC * Rated Current: 
15mA * Operating Voltage: 24VAC/DC +5% Dielectric Strength: 2,500VAC, 50/60 Hz for 1 minute 
between terminals of same polarity Life Expectancy: PB Illum/Non-lllum: 500,000 operations minimum 
« Emergency Stop: 300,000 operations minimum » Selector: 500,000 operations minimum Ambient 
Humidity: Operating 35% ~ 80% Degree of Protection: IP65 


22mm 
Pilot Light .wG 


Indicator light only without the switch for 
indication of circuit status or warning. 
Matches switch assembly for uniform 


panel look. 


Illumination | Lens Digi-Key Price Each Omron 
Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. 
Blue | Z1537-ND 36.81 34.09 ~—-31.82 | M22-CA-24A 
Green | Z1538-ND 28.85 © -26.72 ~—«-24.94 | M22-CG-24A 
24VAC/ Red | 21539-ND 28.85 26.72 ~—«-24.94 | M22-CR-24A 
eis pC White | Z1540-ND 28.85 = 26.72» 24.94 | M22-CW-24A 
uate Yellow | 21541-ND 28.85 —-26.72_—-24.94 | M22-CY-24A 
Extended Blue | Z1542-ND 41.00 37.97 35.43 | M22-CA-T1 
40 Green | Z1543-ND 47.76 = 44.28 «41.28 | M22-CG-T1 
VAC Red | Z1544-ND 47.76 = = 44.28 41.28 | M22-CR-T1 
White | Z1545-ND 47.76 = 44.23» 41.28 | M22-CW-T1 
Yellow | Z1546-ND 47.76 44.23 41.28 | M22-CY-T1 
12VAC/DC | Yellow | Z1597-ND 17.77 16.46 15.37 | M22-FY-12A 
Blue | Z1594-ND 28.85 26.72 +—«-24.94 | M22-FA-24A 
24vac/ | Green | 21589-ND 17.77 16.46 ~—-15.37 | _M22-FG-24A 
found pc Red | 21590-ND 17.77 16.46 ~—-15.37 | _M22-FR-24A 
nich White | 21596-ND 17.77 16.46 _15.37_| M22-FW-24A 
Blue | Z1588-ND 36.81 34.09 31.82 | M22-FA-T1 
110 Green | Z1595-ND 23.36 «= 21.63» 20.19 | M22-FG-T1 
VAC Red | Z1591-ND 23.36 «= 21.63——-20.19 | M22-FR-T1 
White | Z1592-ND 23.36 = 21.63 ~—-20.19 | M22-FW-T1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Replacement Switch Block, SPST-NC, G.P., 10 Amp Z1547-ND 7.96 7.38 6.88 A22-01 
Replacement Switch Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 19.23 17.81 16.62 A22-01S 
Replacement Switch Block, DPST-NC, G.P., 10 Amp Z1549-ND 30.84 28.56 26.66 A22-02 
1 Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 28.85 26.72 24.94 A22-02S 
Replacement Switch Block, SPST-NO, G.P., 10 Amp Z1551-ND 7.96 7.38 6.88 A22-10 
Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload Z1552-ND 19.23 17.81 16.62 A22-10S 
Replacement Switch Block, DPST-NO, G.P., 10 Amp Z1553-ND 20.55 19.04 17.77 A22-20 
Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 28.85 26.72 24.94 A22-20S 
Control Box Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1647-ND 26.01 24.09 22.48 A22Z-B101 
Emergency Yellow Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1648-ND 2719 25.18 23.50 A22Z-B101Y 
2 Control Box Enclosure; 2 Holes for 22mm Switches Z1649-ND 41.13 38.09 35.55 A22Z-B102 
Control Box Enclosure; 3 Holes for 22mm Switches Z1650-ND 68.32 63.26 59.05 A22Z-B103 
3 Emergency Stop Plate, 60mm dia., Yellow w/Black Letters Z1555-ND 7.29 6.75 6.30 A222-3466-1 
Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow w/Black Letters Z1556-ND 7.29 6.75 6.30 A22Z-3476-1 
Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC Z1576-ND 19.50 18.06 16.86 A22-24AR 
4 Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC Z1577-ND 19.50 18.06 16.86 A22-24AG 
Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC Z1578-ND 19.50 18.06 16.86 A22-24AY 
Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC Z1579-ND 23.36 21.63 20.19 A22-24AA 
Replacement Incandescent Lamp, 120VAC Z1580-ND 5.57 5.16 4.82 A22-H1 
— | Replacement Socket Assembly for Lamps Z1581-ND 12.33 11.42 10.66 A22-TN 
Replacement Latch Assembly for Switch Blocks Z1583-ND 4.41 3.81 3:55: A22-3200 
Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 18.96 17.56 16.39 A22Z-3905 
~~ | Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 5.83 5.41 5.05 A22Z-3901 
(Continued) 
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OMRON. A22 Series Switches (cont) 


Pushbutton Switches 22mm WG 
Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. all 25 50 100 Part No. 
Non-Illuminated Switches (Momentary Operations) 
Square/Full Black Z1441-ND 21.88 20.27 18.91 17.56 | A22-DB-10M 
2 Guard Button SPST-NO _ White Z1443-ND 21.88 20.27 18.91 17.56 | A22-DW-10M 
(Momentary) Yellow Z1444-ND 21.88 20.27 18.91 17.56 | A22-DY-10M 
Blue Z1446-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-FA-10M 
Round Flush Black 2Z1447-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-FB-10M 
3 Button SPST-NO = Green Z1448-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-FG-10M 
(Momentary) Red Z1449-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-FR-10M 
White Z1450-ND 13.66 12.65 11.81 10.96 | A22-FW-10M 
Yellow Z1451-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-FY-10M 
4 Round/Extended Button SPST-NC = Red Z1452-ND 21.88 20.27 18.91 17.56 | A22-TR-01M 
(Momentary) SPST-NO + SPST-NC Red Z1453-ND 21.88 20.27 18.91 17.56 | A22-TR-11M 
Blue Z1454-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-GA-10M 
Round Full Black Z1455-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-GB-10M 
5 Guard Button SPST-NO = Green Z1456-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-GG-10M 
(Momentary) Red Z1457-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-GR-10M 
White Z1458-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-GW-10M 
Yellow Z1459-ND 16.45 15.23 14.22 13.20 | A22-GY-10M 
" i SPST-NC = Red Z1460-ND 19.23 17.81 16.62 15.43 | A22-MR-01M 
Medium-size Mushroom 
6 40 mm dia. head Black Z1462-ND 19.23 17.81 16.62 15.43 | A22-MB-10M 
(Momentary) SPST-NO = Green Z1463-ND 19.23 17.81 16.62 15.43 | A22-MG-10M 
Yellow Z1465-ND 19.23 17.81 16.62 15.43 | A22-MY-10M 
Smalisize Musiioom Blue 21467-ND 17.77 16.46 15.37 14.27 | A22-SA-10M 
iu eo min dia.nea pila 7 White 21470-ND 1777 16.46 «= 15.37.—-14.27 | A22-SW-10M 
(Momentary) 
Non-IIluminated Switches (Latching Operations) 
1 Square/Extended Button SPST-NC = Red Z1572-ND 31.51 29.18 27.23 25.29 | A22-CR-01A 
(Latching On-Off) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 41.13 38.09 35.55 33.01 | A22-CB-11A 
Blue Z2816-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FA-10A 
Round Flush Black Z2817-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FB-10A 
3 Button SPST-NO = Green Z2818-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FG-10A 
(Latching On-Off) Red Z2819-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FR-10A 
Yellow Z2820-ND 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FY-10A 
Illuminated Switches (Momentary Operations) 
Square/Full Guard Button Blue Z1474-ND 64.34 59.58 55.61 51.63 | A22L-DA-24A-10M 
2 LED Illuminated SPST-NO 110 VAC White Z1476-ND 39.47 36.55 34.11 31.68 | A22L-Dw-24A-10M 
(Momentary) SPST-NO 110 VAC Blue Z1478-ND 69.65 64.49 60.19 55.89 | A22L-DA-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1482-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 | A22L-GR-24A-01M 
Ponti ldo 
reen - i - i - -GG-24A- 
3 ee Sern PAVACIDC | White Z1485-ND 30.18 27.95 —-26.09-—24.22 | A22L-GW-24A-10M 
(Momentary) Yellow Z1486-ND 30.18 27.95 26.09 24.22 | A22L-GY-24A-10M 
SPST-NC 110 VAC Red Z1487-ND 36.81 34.09 31.82 29.55 | A22L-GR-T1-01M 
SPST-NO 110 VAC Green Z1489-ND 36.81 34.09 31.82 29.55 | A22L-GG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1492-ND 24.68 22.86 21.34 19.81 | A22L-TR-24A-01M 
Green Z1494-ND 24.68 22.86 21.34 19.81 | A22L-TG-24A-10M 
Round/Extended Button SPST-NO 24 VAC/DC White Z1495-ND 24.68 22.86 21.34 19.81 | A22L-TW-24A-10M 
Yellow Z1496-ND 24.68 22.86 21.34 19.81 | A22L-TY-24A-10M 
4 LED Illuminated 
(Momentary) SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 31.51 29.18 27.23 25.29 | A22L-TR-T1-01M 
Green Z1499-ND 31.51 29.18 27.23 25.29 | A22L-TG-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC White Z1500-ND 31.51 29.18 27.23 25.29 | A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 31.51 29.18 27.23 25.29 | A22L-TY-T1-10M 
Emergency Stop Pushbutton Switches WE 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Lighted Models 
60-dia. Head 
1 Push-lock SPST-NC Z1502-ND 41.78 38.69 36.11 33.53 A22E-L-01 
Turn-reset 
| puro SPST-NC Z1503-ND 49.74 46.06 42.99 39.92 | A22E-LP-01 
40-dia. Head 
3 Push-lock SPST-NC Z1504-ND 38.14 35.32 32.97 30.61 A22E-M-01 
Turn-reset 
| eee SPST-NC Z1505-ND 70.32 65.12 60.77 56.43 | A22E-MK-01 
Key-reset SPST-NO/SPST-NC Z1560-ND 59.37 54.98 51.31 47.65 A22E-MK-11 
5 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 47.09 43.61 40.70 37.79 A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NC Z1507-ND 58.04 53.75 50.16 46.58 A22E-MP-11 
30-dia. Head 
6 Push-lock SPST-NC Z1508-ND 47.09 43.61 40.70 37.79 A22E-S-01 
Turn-reset 
30-dia. Head 
7 Push-lock SPST-NC Z1509-ND 59.37 54.98 51.31 47.65 A22E-SK-01 
Key-reset 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Lighted Models 
40-dia. Head 
Push-lock spsT-nc | 24 VARDC | z1510-ND 62.02 567.43 53.60 49.78 | A22EL-M-24A-01 
8 Turn-reset ( ) 
40-dia. Head 410 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC LED’ Z1511-ND 72.30 66.95 62.49 58.02 A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. ( ) 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2108 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON. A22 Series Switches (cont) 
Key Type Selector Switches Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (IP65 oil and dust tight C € m-NY G 


construction.) Comes complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch No. of Key Positions Key Removable | Digi-Key Price Each Omron 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom _— 1 Z1530-ND 28.85 26.72 24.94 23.16 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off = 1&2 Z1531-ND 28.85 26.72 24.94 23.16 | A22K-2M-10 
Key Type On Off = 1 Z1532-ND 28.85 26.72 24.94 23.16 | A22K-2ML-10 
Selector Switch Mom Off Mom 2 Z1533-ND 39.47 36.55 34.11 31.68 | A22K-3AC-11 
On On Off 1&3 Z1534-ND 39.47 36.55 34.11 31.68 | A22K-3M-11 
2 SESTNO = SRSTENG! | On On Off 2 Z1535-ND 39.47 36.55 34.11 31.68 | A22K-3MC-11 
On On Off 1 Z1536-ND 39.47 36.55 34.11 31.68 | A22K-3ML-11 
Replacement Key for Key Type Selector Switches ............. ccc cece cece cece eee ene eee eee e eee eaeeeeeeeeeneeeeaee Z1669-ND 5.70 5.28 493 4.58 | A22KK 


Knob Type Selector Switches 


Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during Ss 
switching, even while wearing gloves. Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) ° 


Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


No. of Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Switch Type | Positions Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated 
Spring Return 
2 (Off-Mom) SPST-NO _— Black Z1512-ND 19.23 17.81 16.62 15.43 A22S-2A-10 
2 v Ono SPST-NO = Black Z1513-ND 18.96 17.56 16.39 15.22 A22S8-2M-10 
Knob-type Spring Return 
Selector Switch 3 (Mom-Off-Mom) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1574-ND 24.68 22.86 21.34 19.81 A22-3A-11 
Maintained 
3 (On-Off-On) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1575-ND 24.68 22.86 21.34 19.81 A22-3M-11 
Maintained 
3 (On-Off-On) DPST-NO = Black Z2505-ND® 24.68 22.86 21.34 19.81 A22S-3M-20 
Mluminated 
Spring Return Blue Z1514-ND 57.38 53.13 49.59 46.05 A22W-2AA-24A-10 
2 (Momentary) SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1516-ND 34.16 31.63 29.53 27.42 A22W-2AR-24A-10 
Knob-type Yellow Z1517-ND 34.16 31.63 29.53 27.42 A22W-2AY-24A-10 
Selector Switch Maintained Green Z1519-ND 34.16 31.63 29.53 27.42 A22W-2MG-24A-10 
2 (On-Off) SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1520-ND 34.16 31.63 29.53 27.42 A22W-2MR-24A-10 
Yellow Z1521-ND 34.16 31.63 29.53 27.42 A22W-2MY-24A-10 


@ RoHS Compliant 


Sensata 
Technologies 


22mm Switches 


Features: 

¢ AIRPAX® Brand ° Self wiping contacts * Safe in operation 
* Simple to mount (only need a screw driver) * Heavy-duty Projected 
construction * Shrouded terminals * Use of LEDs for 
long life * Indicator Lights are matching lights to the Flush 
Mounted PB Switch 

Mounting: 

¢ All Sensata-Airpax switches can be mounted in any 
position on panels of 1mm to 5mm thickness. Contact 
Specifications: : 2 pa ae 
* Approvals: CSA-C22.2 No. 14-95, UL508, VDE0660 Z eparately) 
¢ Degree of protection: IP 65 * Ambient Temperature: K 

-25°C ~ 70°C * Insulation Voltage: 500V * Thermal Current: 
10A * Contact Operation: Self wiping, slow break NO or NC 
Mechanical Life: 

* Over one million operations 


Switch 


(Indicator light sold separately 
Selector Key Selector Twin Pushbutton Contact Block for Illuminated Switches) 


Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Part No. 1 10 25 Part No. 
22mm Plastic Series 

PB Switch Unit, Round Flush, Black, Momentary 723-1045-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF2 

1 PB Switch Unit, Round Flush, Green, Momentary 723-1046-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF3 
PB Switch Unit, Round Flush, Red, Momentary 723-1047-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF4 
PB Switch Unit, Round Flush, Yellow, Momentary 723-1048-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF8 

2 PB Switch Unit, Round Projected, Green, Momentary 723-1049-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AP3 
PB Switch Unit, Round Projected, Red, Momentary 723-1050-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AP4 

3 E-Stop Switch Unit, 30mm, Red, Latching Turn to Reset 723-1055-ND 9.52 9.01 8.16 ASP2AMLS4 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Latching Turn to Reset 723-1056-ND 9.52 9.01 8.16 ASP2AML4 

4 Large E-Stop Switch Unit, 60mm, Red, Push-Pull Type 723-1057-ND 12.49 11.82 10.71 ASP2AMJPP4 

5 Selector Switch Unit, 2 position, On-Off 723-1051-ND 12.35 11.69 10.59 ASP2AS22P 
Selector Switch Unit, 3 position, On-Off-On 723-1052-ND 13.36 12.65 11.45 ASP2AS2E3P 

6 Key Selector Switch Unit, 3 position, On-Off-On 723-1053-ND 17.89 16.94 15.34 ASP2AK23PC 
Key Selector Switch Unit, 2 position, On-Off 723-1054-ND 17.14 16.22 14.69 ASP2AK22PB 

7 Twin PB, Non Illuminated, Switch Unit, Green/Red 723-1058-ND 11.31 10.88 10.44 ASP2ATF3F410 
PB Switch Unit, Green, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1059-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF3RL110AC 
PB Switch Unit, Green, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1060-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF3RL24 
PB Switch Unit, Red, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1061-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF4RL110AC 
PB Switch Unit, Red, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1062-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF4RL24 
PB Switch Unit, Amber, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1063-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF5RL110AC 
PB Switch Unit, Amber, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1064-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF5RL24 
PB Switch Unit, Blue, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1065-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF6RL110AC 

1 PB Switch Unit, Blue, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1066-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF6RL24 
PB Switch Unit, Red/Green, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1067-ND 21.56 20.41 18.48 ASP2ATLSRLF3F4110AC 
PB Switch Unit, Red/Green, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1068-ND 21.56 20.41 18.48 ASP2ATL5RLF3F424 
Indicator Light Unit, Round White, 24V AC/DC 723-1069-ND 31.19 29.53 26.74 ASP2PLB1LB24 
Indicator Light Unit, Round Green, 24V AC/DC 723-1070-ND 17.53 16.59 15.03 ASP2PLB3LB24 
Indicator Light Unit, Round Red, 24V AC/DC 723-1071-ND 14.76 13.97 12.65 ASP2PLB4LB24 
Indicator Light Unit, Round Amber 24V AC/DC 723-1072-ND 14.76 13.97 12.65 ASP2PLB5LB24 
Indicator Light Unit, Round Blue 24V AC/DC 723-1073-ND 17.53 16.59 15.03 ASP2PLB6LB24 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2109 


Sensata_ 22mm Switches (cont) 
Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Part No. 1 10 25) Part No. 
22mm Metal Series 
PB Switch Unit, Round Flush, White 723-1078-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF1 
PB Switch Unit, Round Flush, Black 723-1079-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF2 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Green 723-1080-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF3 
PB Switch Unit, Round Flush, Red 723-1081-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF4 
PB Switch Unit, Round Flush, Blue 723-1082-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF6 
PB Switch Unit, Round Flush, Yellow 723-1083-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF8 
PB Switch Unit, Round Projected, Black 723-1084-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AP2 
2 PB Switch Unit, Round Projected, Green 723-1085-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AP3 
PB Switch Unit, Round Projected, Red 723-1086-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AP4 
Selector Switch Unit, Black, 2 position, On-Off 723-1087-ND 12.52 11.85 10.73 AS2AS22P 
5 Selector Switch Unit, Black, 3 position, On-Off-On 723-1088-ND 13.58 12.86 11.64 AS2AS2E3P 
Selector Switch Unit, Black, 3 position, Mom-Off-Mom 723-1089-ND 14.64 13.86 12.56 AS2AS2E3PSR 
6 Key Selector Switch Unit, Black, 3 position, On-Off-On 723-1090-ND 18.06 17.10 15.48 AS2AK23PC. 
Key Selector Switch Unit, Black, 2 position, On-Off 723-1091-ND 17.33 16.41 14.86 AS2AK22PB 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Spring Return Type 723-1092-ND 9.63 9.27 8.90 AS2AM4 
3 E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Push-Pull Type 723-1093-ND 9.66 9.15 8.28 AS2AMPP4, 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Latching “Turn to Reset” 723-1094-ND 9.66 9.15 8.28 AS2AML4 
E-Stop Switch Unit, 30mm, Red, Latching “Turn to Reset” 723-1095-ND 9.66 9.15 8.28 AS2AMLS4 
7 Twin PB, Switch Unit, Round, Green/Red 723-1096-ND 17.08 16.17 14.64 AS2ATF3F41O 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Green, 110VAC. 723-1097-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF3LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Green, 24V 723-1098-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF3LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Red, 110VAC 723-1099-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF4LB110 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Red, 24V 723-1100-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF4LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Amber, 110VAC 723-1101-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF5LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Amber, 24V 723-1102-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF5LB24, 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Blue, 110VAC 723-1103-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF6LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Blue, 24V 723-1104-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF6LB24 
Twin PB with Illuminated Amber, Flush Mount, Green/Red, 110V 723-1105-ND 13.27 12.57 11.38 AS2ATL5LBF3F410110 
7 Twin PB with Illuminated Amber, Flush Mount, Green/Red, 24V 723-1106-ND 13.27 12.57 11.38 AS2ATLSLBF3F41024 
Selector Switch Unit, Illuminated, Green, 2 position, 110VAC 723-1107-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS3LB2P110 
Selector Switch Unit, Illuminated, Green, 2 position, 24V 723-1108-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS3LB2P24 
5 Selector Switch Unit, Illuminated, Red, 2 position, 110VAC 723-1109-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS4LB2P110 
Selector Switch Unit, Illuminated, Red, 2 position, 24V 723-1110-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS4LB2P24 
Selector Switch Unit, Illuminated, Amber, 2 position, 110VAC 723-1111-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS5LB2P110 
Indicator Light Unit, Round White, 24VAC/DC. 723-1112-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB1LB24 
Indicator Light Unit, Round Green, 24VAC/DC 723-1113-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB3LB24 
1 Indicator Light Unit, Round Red, 24VAC/DC 723-1114-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB4LB24 
Indicator Light Unit, Round Amber, 24VAC/DC 723-1115-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB5LB24 
Indicator Light Unit, Round Blue, 24VAC/DC. 723-1116-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB6LB24 
Accessories for 22mm Switches 
Waterproof Boot for Flush and Projected Actuators 723-1117-ND 4.52 4.35 4.18 2ALBT7 
_ Hole Plug/Black, for 22.5mm diameter hole 723-1118-ND 2.42 2.33 2.24 2BP2 
Contact Block, SPST-NO, 3A (Power Switching) 723-1074-ND 5.38 5.18 4.97 S1 
8 Contact Block, SPST-NC, 3A (Power Switching) 723-1075-ND 5.38 5.18 4.97 s2 
Contact Block, SPST-NO, .4VA (Low Level Switching) 723-1076-ND 8.35 8.03 7.71 $3 
Contact Block, SPST-NC, .4VA (Low Level Switching) 723-1077-ND 8.35 8.03 Fay al S4 
LED Bulb, White, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1228-ND 23.80 22.53 20.40 AMCB9124 
LED Bulb, Green, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1229-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB9324 
LED Bulb, Red, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1230-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB9424 
LED Bulb, Amber, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1231-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB9524 
= LED Bulb, Blue, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1232-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB9624 
LED Bulb, Green, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1233-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB93110 
LED Bulb, Red, 1W Ultra Bright, 110VAC. 723-1234-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB94110 
LED Bulb, Amber, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1235-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB95110 
LED Bulb, Blue, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1236-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB96110 


Qs inc, DIN Rail Mounted Switches and Accessories 


DIN RAIL MOUNTED DISCONNECT SWITCHES — 3 POLE ACCESSORIES 
American Emergency Remote Aux 
Digi-Key Price Each Electrical Door Interlock | Door Interlock | Operator 4th Contact | Ground | Neutral 
Series | Description Part No. 1 10 50 Part No. Connector Handle Handle Shaft ¢ Pole SPST Pole Pole 
16-6 AWG 
600V 16A Black 288-1313-ND 28.27 24.74 21.21 | 19200-11 
600V 16A Red 288-1321-ND 28.27 24.74 21.21 | 1920-11 
600V 25A Black 288-1314-ND 30.46 26.65 22.85 | 19201-11 
600V 25A Red 288-1322-ND 30.46 26.65 22.85 | 19211-11 See 
SD1 Fr ggov'32A Black | 288-1315-ND 3154 27.60 23.66 | te202-11 | 19440 | 1940-11 19401-11 accessories) 19414 | 19428 | 19421 | 19419 
600V 32A Red 288-1323-ND 31.54 27.60 23.66 | 19212-11 
600V 40A Black 288-1316-ND 32.62 28.54 = 24.47 | 19203-11 
Isolation of control equipment is 600V 40A Red 288-1324-ND 32.62 28.54 24.47 | 19213-11 
an important design consideration. 16-1AWG 
Disconnect switches can provide 600V 63A Black 288-1317-ND 45.66 39.96 34.25 | 19205-11 
isolation and lock out points for 600V 63A Red 288-1325-ND 45.66 39.96 34.25 | 19215-11 
Semi teeteteior any omer Wace 600V 80A Black 288-1318-ND 50.03 43.78 37.53 | 19206-11 
of controls. Accessories, such | b2 foovS0h Red _1288-1806-10 aes A378 37-58 | 18rte-{ 19440 | 19400-11 19401-11 | s oe® aes! 19418 | 19429 | 19422 | 19420 
ic slomeaty abies are eee 600V 100A Red 288-1327-ND 54.37 47.58 40.78 | 19217-11 
rat ermeormmnogse | (SVN BEES BE Rn [aE 
and handles are offered for those = + - 
designs that are thru-panel. + Choose correct Remote Operator Shaft Length below 
Accessories 
Digi-Key Price Each American Electrical 
Series Description Part No. i 10 50 Part No. 
Connector 6-8 Pole 288-1339-ND 19.46 17.51 15.57 19440 
Door Interlock Handle Black 288-1329-ND 8.71 7.63 6.54 19400-11 
SD1/SD2 Emergency Door Interlock Handle Red/Yellow 288-1330-ND 8.71 7.63 6.54 19401-11 
Remote Operator Shaft 100mm 288-1340-ND$ 5.43 4.89 4.35 19535-100 
Remote Operator Shaft 200mm . 288-1341-ND$ 6.81 6.13 5.45 19535-200 
Remote Operator Shaft 300mm . 288-1342-ND$ 8.16 7.35 6.53 19535-300 
4th Pole............. 288-1331-ND 16.31 14.68 13.05 19414 
sp1 Aux Contact SPST . 288-1337-ND 20.39 18.35 16.31 19423 
Ground Pole. 288-1335-ND 20.39 18.35 16.31 19421 
Neutral Pole . 288-1333-ND 20.39 18.35 16.31 19419 
4th Pole...... 288-1332-ND 24.47 22.02 19.58 19418 
sp2 Aux Contact SPST . 288-1338-ND 20.39 18.35 16.31 19429 
Ground Pole. 288-1336-ND 20.39 18.35 16.31 19422 
Neutral Pole . 288-1334-ND 20.39 18.35 16.31 19420 


+ Operator Shaft 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2110 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


1d € Illuminated Low Profile 


SWITCHES Pushbutton Switches 


Snap-action contact mechanism. Snap-in mount (W01) with solder lug terminals and silver contacts: PCB mount (G03) 
with straight PC terminals and gold contacts. 


Features: 

¢ Electrical Capacity: * Power Level (code W): 5A at 125/250VAC or 5A at 30VDC * Logic Level (code G): 0.4VA 
maximum at 28V AC/DC maximum ° Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts » Mechanical Life: 
1,000,000 operations minimum (momentary); 200,000 operations minimum (alternate action) Electrical Life: 10,000 
operations minimum (silver); 200,000 operations minimum (gold) » Total Travel: .091” Operation Force: 160 grams for 
single pole, 260 grams for double pole * Contact Timing: Break before make * Operating Temperature: -25°C ~ 50°C 
UB Models: UL recognized and CSA certified: LED Rating: Red 1.85V at 20mA, Amber 2.0V at 20mA, Green 2.1V at 


20mA. 


Dimensions in (mm) Inch 


Fig. 1 Fig. 2 
(17.8) Sq (2.5) 
Ce) Sa (6.08) : (10.16) 
| | 8 ea (a) on 047 
(e2)s0 | 3 sa PCB Layout for Fig. 2 
Panel Cutout | mor 
(15.24) Sq 
.600 
Switching Cap Desc. | Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit) Function | LED | Lens / Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red | 360-2102-ND@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2103-ND®@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-2104-ND® 9.53 6.56 6.16 | UB15KKWO15F-FF-RO 
1 |DPDT | On-Mom | Red Red/Red | 360-2105-ND@ 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2106-ND® 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green | 360-1533-ND 11.34 8.22 7.31 | UB25KKWO15F-FF 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-2107-ND@ 11.34 8.22 7.31 | UB25KKWO15F-FF-RO 
Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red /360-1945-ND® 9.14 6.29 5.91 | UB15SKG035C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber |360-1946-ND@® 9.14 6.29 5.91 | UB15SKGO35D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1947-ND@® 9.14 6.29 5.91 | UB15SKGO35F-FF-RO 
2 |DPDT| On-Mom | Red Red/Red /360-1948-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber |360-1544-ND 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035D-DD 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber )360-1949-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1950-ND®@ 11.48 8.32 7.40 | UB25SKGO35F-FF-RO 


@ RoHS Compliant 


Illuminated Process Sealed 
Tactile Switches 


Dimensions in (mm) Inch 


(12.0) Sq 
: (13.0) Sq 


JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Sealed for automated soldering processes. Higher 
operating force provides more pronounced operating feel. All lenses come standard with diffused colored 
lens unless noted as clear. Terminal spacing conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in PC 
terminals. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. 

Electrical Capacity: 50mA at 24VDC, maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 
5,000,000 operations minimum Electrical Life: 5,000,000 operations minimum Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C Total Travel: .010” 


JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: 


JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100” 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. 

Electrical Capacity: 50mA at 24VDC maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 
500,000 operations minimum Electrical Life: 500,000 operations minimum Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C Total Travel: .016” 


LED | Cap Description | Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit| Color | Lens Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
JB Series Illuminated Low Profile Switches 

SPST | Red Clear White 360-1260-ND 4.31 2.78 2.47 | JB15LPC-JB 

SPST | Red Clear Red 360-1261-ND 4.31 2.78 2.47 | JB15LPC-JC 
1 SPST | Yellow | Clear White 360-1262-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPE-JB 

SPST | Yellow | Clear Yellow 360-1263-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPE-JE 

SPST | Green | Clear White 360-1264-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1S5LPF-JB 

SPST | Green | Clear Green 360-1265-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPF-JF 

JF Series Illuminated Ultra Thin Switches 

SPST | Red — = 360-1266-ND 6.40 4.43 3.92 | JF15AP1CC 
2 | SPST | Yellow = = 360-1267-ND 7.70 5.24 4.78 | JF1ISAP1EE 

SPST | Green _ _ 360-1268-ND 6.68 4.62 4.09 | JF1SAP1FF 


Illuminated Low Profile Pushbutton Switches 
with Alternating Legend 


The UB2’s options feature super bright bi-color LEDs with alternating legends by color, all in 
one switch. These options offer innovative design engineers an exceptional choice to replace 
outdated, split legend caps. Super bright, red/green, bi-color LED switch selections can be 
specified with alternating ON/OFF, START/STOP, or OPEN/CLOSE legend configurations. 
The glossy polycarbonate cap features a single filter with a dual legend under the clear lens. 


When actuated, the green or red LED brilliantly highlights the alternating legends, clearly 
indicating the desired circuit status. Legend text is black. Electrical Capacity: e Power Level 
(Silver): 5A @ 125/250VAC or 30VDC » Logic Level (Gold): 0.4VA maximum @ 28V AC/ 
DC maximum Mechanical Life: 1,000,000 Operations minimum (momentary); 200,000 
Operations minimum (alternate action) Operating Temperature Range: -25°C ~ 50°C 


Dimensions in mm 


Alternating Legend Pairs 
Green Red 


cw US 


Mounting Switching Contact Alternating Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Type Function Material Legend Part No. il 25 100 Part No. 
SPDT PCB On-Mom Gold ON/OFF 360-2227-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J01 
SPDT PCB On-On Gold ON/OFF 360-2223-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO36CF-4J01 
DPDT PCB On-Mom Gold ON/OFF 360-2229-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J01 
DPDT PCB On-On Gold ON/OFF 360-2225-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J01 
SPDT Snap-In On-Mom Silver ON/OFF 360-2226-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J01 
SPDT Snap-In On-On Silver ON/OFF 360-2222-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J01 
DPDT Snap-In On-Mom Silver ON/OFF 360-2228-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J01 
DPDT Snap-In On-On Silver ON/OFF 360-2224-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKWO016CF-4J01 
SPDT PCB On-Mom Gold START/STOP 360-2235-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J02 
SPDT PCB On-On Gold START/STOP 360-2231-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO036CF-4J02 
DPDT PCB On-Mom Gold START/STOP 360-2237-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J02 
DPDT PCB On-On Gold START/STOP 360-2233-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J02 
SPDT Snap-In On-Mom Silver START/STOP 360-2234-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J02 
SPDT Snap-In On-On Silver START/STOP 360-2230-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J02 
DPDT Snap-In On-Mom Silver START/STOP 360-2236-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J02 
DPDT Snap-In On-On Silver START/STOP 360-2232-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKW016CF-4J02 
SPDT PCB On-Mom Gold OPEN/CLOSE 360-2243-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKGO036CF-4J04 
SPDT PCB On-On Gold OPEN/CLOSE 360-2239-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO036CF-4J04 
DPDT PCB On-Mom Gold OPEN/CLOSE 360-2245-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J04 
DPDT PCB On-On Gold OPEN/CLOSE 360-2241-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J04 Panel Cutout 
SPDT Snap-In On-Mom Silver OPEN/CLOSE 360-2242-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J04. 
SPDT Snap-In On-On Silver OPEN/CLOSE 360-2238-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J04 17.4 Sq 
DPDT Snap-In On-Mom Silver OPEN/CLOSE 360-2244-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J04 | 
DPDT Snap-In On-On Silver OPEN/CLOSE 360-2240-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKW016CF-4J04 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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® 
di 4 IIIuminated Pushbutton Switches 
SWITCHES 


KB Series Miniature Bushing Mount room. LED illumination for long service life. Features: * Electrical Capacity: 1A @ 125/250VAC or 30VDC for silver 


contacts » Dielectric Strength: 1,500VAC minimum between contacts and case * Mechanical Life: 100,000 operations 
The KB pushbuttons are SPDT or DPDT snap acting contact mechanism, providing long electrical life and pronounced minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum (silver) Total Travel: 118” » Operating Temperature: -25°C ~ 


sensitivity. Comes complete with nut. 12mm diameter makes this switch ideal for stacking into a panel using minimal 50°C * UL recognized and CSA certified @ 1A rating Dimensions in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK Fig. 1 
Fig. Circuit Function Color Part No. i 25 100 Part No. (3.5) 
KB Series Square Bezel Switches 138 i 
On-Mom Red 360-1990-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5C-JC-RO a6 
On-Mom Amber 360-1991-ND@ 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5D-JD-RO "197 '(24.7) 
On-Mom Green 360-1992-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1999-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2000-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16SKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2001-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16SKW01-5F-JF-RO 
1 On-Mom Red 360-1613-ND 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5C-JC 
On-Mom Red 360-2008-ND@ 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1614-ND 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5D-JD 484 
DPDT On-Mom Amber 360-2009-ND@ 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5D-JD-RO Panel Cutout 
On-Mom Green 360-2010-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2017-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5C-JC-RO Fig. 2 
On-On Amber 360-2018-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5D-JD-RO (11.6) Dia 
On-On Green 360-2019-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5F-JF-RO Prien: 
KB Series Round Bezel Switches oy) = 
On-Mom Red 360-1984-ND@ 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5C-JC-RO Mi2Pt™ 
On-Mom Amber 360-1985-ND@ 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-1986-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1993-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1994-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16CKW01-5D-JD-RO (0 12.3) 
7 On-On Green 360-1995-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16CKW01-5F-JF-RO 484 
On-Mom Red 360-2002-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
On-Mom Amber 360-1626-ND 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2003-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2004-ND@ 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-201 1-ND@ 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2012-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2013-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5F-JF-RO 
KB Series Rectangular Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1987-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1988-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-1989-ND@ 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5F-JF-RO 
spoT On-On Red 360-1996-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16RKW01-5C-JC-RO (0 12.3) 
On-On Amber 360-1635-ND 10.56 7.49 6.89 KB16RKW01-5D-JD 484 
On-On Amber 360-1997-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16RKW01-5D-JD-RO 
4 On-On Green 360-1998-ND@ 10.56 7.49 7.12 KB16RKWO01-5F-JF-RO Panel Cutout 
On-Mom Red 360-2005-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1638-ND 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5D-JD Fig. 4 
On-Mom Amber 360-2006-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5D-JD-RO 
aoe On-Mom Green 360-2007-ND@ 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5F-JF-RO KB Switch Guard 
On-On Red 360-2014-ND@ 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2015-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2016-ND@ 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5F-JF-RO 
KB Accessories — RoHS Compliant 
= Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.54 1.53 1.33 AT108 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 2.18 1.29 1.15 AT494 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.34 1.41 1.23 AT4024 


@ RoHS Compliant 


LB Series Standard Size Snap-in Mount contact create the quick-make, quick-break characteristic which limits arcing 1,500 VAC minimum between contacts and case » Mechanical Life: 1,000,000 


and prolongs electrical life. The switch is offered with momentary or alternate operations minimum for momentary; 200,000 operations minimum for maintained 
The pushbutton switch is designed with a single-break, snap-action contact action circuits in single or double pole configurations. Features: * Electrical Electrical Life: 100,000 operations minimum « Total Travel: 118” * Operating 
mechanism. The combined butterfly formation and spring action of the movable Capacity: 3A @ 125/250VAC or 30VDC for silver contacts * Dielectric Strength: Temperature: -25°C ~ 50°C * UL recognized and CSA certified @ 3A rating 


Switching Digi-Key Price Each NKK Dimensions in (mm) Inch 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Square Bezel Switches 
On-Mom Red 360-2026-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15SKWO01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-2027-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15SKWO01-5D-JD-RO 
SPDT On-Mom Green 360-2028-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-1646-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO01-5C-JC 
On-On Red 360-2035-ND@ 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1647-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO01-5D-JD (16.2) 
On-On Amber 360-2036-ND® 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5D-JD-RO ‘338 Sq" 
; On-On Green 360-2037-ND@ 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5F-JF-RO : , 
On-Mom Red 360-2044-ND® 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
On-Mom Amber 360-1650-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2045-ND@ 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-1651-ND 15.62 11.36 10.30__| LB25SKW01-5F-JF 
On-Mom Green 360-2046-ND® 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2053-ND® 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2054-ND® 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2055-ND@ 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5F-JF-RO f 
LB Series Round Bezel Switches (21.7) bia 
On-Mom Red 360-2020-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15CKW01-5C-JC-RO e220) 854 
On-Mom Amber 360-2021-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15CKW01-5D-JD-RO : 
On-Mom Green 360-2022-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15CKW01-5F-JF-RO (11.5) 
2 SPDT >, .453 
On-On Red 360-1658-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKWO01-5C-JC 
On-On Red 360-2029-ND® 14.65 10.66 9.66 | LB16CKWO01-5C-JC-RO Panel Gutout 
On-On Amber 360-1659-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKW01-5D-JD 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2112 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NKK’ IIluminated Pushbutton Switches 
SWITCHES LB Series Standard Size Snap-in Mount (Cont.) 


Dimensions in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Round Bezel Switches — RoHS Compliant 
On-On Amber 360-2030-ND 14.65 10.66 9.66 LB16CKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2031-ND 14.65 10.66 9.66 LB16CKW01-5F-JF-RO 
On-Mom Red 360-2038-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5C-JC-RO. 
2 DPDT On-Mom Amber 360-2039-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5D-JD-RO. 
On-Mom Green 360-2040-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2047-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5C-JC-RO. 
On-On Amber 360-2048-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2049-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5F-JF-RO 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
On-Mom Red 360-2023-ND@ 13.20 9.60 8.70 | LB15RKWO01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-2024-ND@ 13.20 9.60 8.70 | LB15RKWO01-5D-JD-RO =e 
On-Mom Green 360-2025-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15RKW01-5F-JF-RO Ce 
SPDT On-On Red 360-2032-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
On-On Amber 360-2033-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2034-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5F-JF-RO 
3 On-Mom Red 360-2041-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5C-JC-RO. 
On-Mom Amber 360-1674-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2042-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD-RO. 
DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF 
On-Mom Green 360-2043-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2050-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5C-JC-RO. 
On-On Amber 360-2051-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2052-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5F-JF-RO 
LB Accessories — RoHS Compliant 
4 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.91 1.79 1.56 AT499 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.91 1.79 1.56 AT4057 
@ RoHS Compliant 


péuwNs SMD Momentary Key Switches 


Electrical Characteristics: 


¢ Contact Rating: Maximum Current: 100mA; Maximum Voltage: 24V ¢ Contact Resistance: 100mQ 
maximum ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum (DC500V) 


General Characteristics: 


¢ Switch Type: Normally Open * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 
250VAC. 


Mechanical Characteristics: 
¢ Cycle Life, Loaded: 10,000 aciuations 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 


J-Hook 7914J-OOO0ECT-ND = .95__-.84_—.71_ | 7914J-OOOETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 


Gull Wing | 7914G-O0OECT-ND  .95 .84 .71 | 7914G-O0OETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches Digi Reel” 


Electrical Characteristics: 


¢ Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V * Contact Timing: Non- 
Shorting * Contact Resistance: 20 maximum «Insulation Resistance: 100MQ minimum (DC500V) 
* Dielectric Strength: 250VAC 


General Characteristics: 
¢ Switch Type: SPDT * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Gull Wing PCB Layout 
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¢ Mechanical Angle: 245°C +15° * Positions: 2 * Adjustment Torque: 50g. cm max. 
© Stop Strength: 200g. cm min. » Switching Angle: 45° + 5° * Seal Test: 85°C 
Flouriner ¢ Rotational Life: -051: 50 cycles; -023: 2000 cycles * Maximum Soldering 
Heat: 260°C, 5 seconds 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. |(mm)| Life | PartNo. il 10 100 | Part No. 500 1,000 
1 3 50 | 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND = 1050.00 
2000 | 7813J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND _ 1155.00 
o|4 50 | 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 
2000 | 7814G-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 
3 | 4 


2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 


5.50 


i: 
1.30- = 
3 Plies. = 12.0 


50 | 7814J-O51ECT-ND 2.10 1.86 = 1.56 | 7814J-O51ETR-ND 600.00 1050.00 * Mechanical Angle: 240° +15° * Positions: 2 * Adjustment Torque: 180g. cm maximum « Stop Strength: 300g. cm 
minimum * Switching Angle: 45° + 5° * Pushover Strength (S Style): 2 kilograms minimum « Rotational Life: -051: 50 
cycles -023: 2000 cycles * Maximum Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 2113 


OW oustics Slide Switches 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion 
after World War |. Thousands of consumer products have used CW 
Industries slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, 
and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW 
Industries slide switches for both power switching and low level switching. 
Available in both solder eyelet versions for hand soldering or PC mount 
terminals for direct mounting. All slide switch actuators and buttons are black 
nylon 6/6. MATERIALS: ¢ Buttons: Type 6/6 nylon, black * Moving Contact: 


Copper; * Moving Contact Plating: Silver * Terminals: Copper * Terminal 
Plating: Silver Specifications: * High Voltage Breakdown: Minimum of 1000 
volts RMS, 60Hz for one minute between parts of opposite polarity. * Con- 
tact resistance: Less than 0.010 at 20 milliamperes DC. * Life Cycling (no 
load): Switches will be operative after 10,000 (minimum) cycles at the rate 
of 10 cycles per minute * Life Cycling (load): Switches will be operative after 
6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute at rated load. 
APPROVAL LISTING: UL/CSA 


Made in U.S.A. 


storage case and bin storage guide. 
* SW-KIT-ND 120 total pieces 


Digi-Key ® Slide Switches Kit 


Assortment of switches denoted. Includes notebook style 


Volts | Curr. Rtg. (A) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Circuit |DC AC| DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1| spst ]125 125] 5 5 .250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch SW100-ND 94 72 55 43 | G-105-0513 
2] spoT |125 125] 5 5 505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch SW101-ND* 1.52 1.16 89 69 | G-107-0513 
3] spst |125 125] 5 5 705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch $W331-ND 1.70 1.29 99 77 | G-107-SI-0005 
3 | spoT |125 125] 5 5 705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch $W332-ND 1.70 1.29 99 77 | G-107-SI-0511 
4 | ppoT |125 125] 5 5 762 x 312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch SW102-ND* 1.29 98 76.59 | GS-113-0512 
5 | spot [125 125] 5 5 750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch SW103-ND* ie 85 65 51 ‘| GS-115-0511 
6 | SPDT |125 125] 5 60 | 1.360x.550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 61 AT 36 © .28_‘| GF-624-6014 
6 | SPDT |125 125] 5 6.0 | 1.360x.550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch (On-Mom) $W338-ND 1.68 1.28 98 76 | G-1132-0003 
7 | DPDT |125 125] .5 11 | 1.360x.550x..747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch PCB Mount SW105-ND* 1.10 84 64 50‘ | GF-1126-1110 
7 | ppoT |125 125] .5 11 | 1.360x.550x..747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch Eyelet Terminal $W333-ND 1.17 89 68 53 _| GF-1126-0033 
a] appt [125 125] .5 60 | 1.360x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) Standard Size Switch PCB Mount SW106-ND* 1.62 1.23 95.74 | GF-642-6010 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount sW117-ND 95 72 56 43 | G-328S-008 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 11 | 1.656 x .550x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount $W107-ND* 1.41 1.07 82 64 | G-1128S-1110 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 11 | 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch Eyelet Terminal sW334-ND 1.41 1.07 82 64 | G-11288-0055 
9 | SP-3Pos [125 125] 5 11 | 1.656 x .550 x 664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch (On-Off-Mom) $W337-ND 1.37 1.04 80 .62_| G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos |125 125] .5 6.0 | 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) Standard Size Switch PCB Mount $W108-ND 2.15 163 125 97 | G-6608-6010 
11 | DP-4Pos |125 125] .5 11 | 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount $W109-ND 1.70 1.29 99 77 | G-11388-1110 
11] DP-4Pos |125 125] .5 11 | 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch Eyelet Terminal $W335-ND 1.70 1.29 99 77 | G-1138S-0048 
12| DPDT |125 125] .5 3.0 | 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) Side Actuated Switch PCB Mount $W110-ND 82 63 48 38 | GG-350-3010 
13| SPDT |125 125] .5 13 | 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) Pop-in Mount Slide Switch sW111-ND 1.21 92 71.55 | G-2012-1315 
14| ppoT |125 125] 5 60 | 1.375 x.550x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) Rocker Switch PCB Mount SW112-ND* 171 130 1.00 .78 | GR5-626-6010 
15| DPDT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB SW114-ND* 1.33 1.02 78 61 | GPI-152-3013 
16 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.170x.404x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB SW115-ND* 1.61 1.22 94 73 | GPI-154-3013 
17| DPDT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.400x..735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal sW116-ND ot 69 53.42 ‘| GF-126-3011 
17| DPoT |125 125] .5 3.0 | .628x.400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) _|Miniature Slide Switch w/o Mount Ears, PC Mount| _ SW342-ND 1.33 1.01 78.61 _| GF-126-0159 
17| DppoT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.400x.735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Slide Switch, PC Mount SW619-ND 1.22 93 71.56 | GF-126-0147 
18| SPDT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.400x.735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 1.05 80 61.48 | G-133-3011 
19 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.190x.400x..745 (30.23 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW119-ND* 1.14 87 67 .52_| G-1288-3011 
20] DP-4Pos |125 125] .5 3.0 | 1.377x.400x.745 (34.98 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal $W120-ND 1.38 1.05 80 63 | G-1418-3011 
21] sPDT /|125 125] 5 3.0 | 1.000x.567x.745 (25.40 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW121-ND* 1.53 1.17 90 .70_| GF-161-3011 
22| 3P-3Pos |125 125] 5 3.0 | 1.190x.567x.745 (30.23 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal $W122-ND 1.50 1.14 ‘88.68 | G-168S-3011 
22] 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.656x.780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Standard Size Switch Eyelet Terminal sWw336-ND 1.34 1.02 78 61 | G-368S-0000 
22] 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.656x.780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch, PC Mount sW618-ND 1.34 1.02 78 61 | G-368S-0001 
22] 3P-3Pos |125 125] .5 6.0 | 1.656x.780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch Eyelet Terminal sW617-ND 1.95 149 144 89 | G-668S-0000 
23] SPST |125 125] 5 11 | 1.360x.550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW148-ND 1.21 92 71.55 | GF-1123-0009 
24] spst |— 125] — 16 | 1.360x.550 x .654 (34.54 x 19.97 x 16.61) Standard Size Switch .250" QC Terminal SW616-ND* 86 66 50 _.39_| GF-1623-0001 
25 | Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND........0.000000.. $W149-ND 25 19 415 «12 ‘| G-02-072 
a Dim. L Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
> EeSWITCH’ Fig. | _ Circuit Rating Inch (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 | Part No. 
v 500 Series 
. . SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On SolderLug | EG2473-ND 3.28 293 252 |500SSP1SIM1QEA 
Slide Switches SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Solder Lug EG2476-NDt 3.04 271 234 |500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4VA@20vDC_ | .152 (3.86) On-On PC Mount EG2472-ND 3.28 2.93 2.52 |500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Right Angle | EG2478-ND 3.56 3.18 2.74 |500SSP1S1M6QEA 
1 SPDT 0.4VA@ 20vDC__|_.152 (3.86) On-On Right Angle | EG2477-ND _3.80._—-3.40 ~—«-2.93_ | 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On | Vert. Right Angle | EG2480-ND 3.74. 3.34 2.88 |500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4VA@20vDC_ | .152 (3.86) On-On | Vert. Right Angle | EG2479-ND 3.98 356 3.07 |500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On PC Mount | EG2475-ND 4.45 397 3.42 |500SDP1SiM2QEA 
DPDT 0.4VA@ 20vDC__|_.152 (3.86) On-On PC Mount | EG2474-ND 4.83. -—4.31_—_—-3.72_ | 500SDP1S1M2REA 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On PC Mount | EG2481-ND 458 4.09 3.52 |500ASSP1M2QE 
é SPDT 0.4VA@20vDC_ | .122 (3.10) On-On PC Mount | EG2482-ND 480 4.29 3.70 |500ASSP1M2RE 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On Right Angle | EG2483-ND 5.01 4.47 3.86 | 500ASSP1M6QE 
SPDT 0.4VA@20vDC_ | .122 (3.10) On-On Right Angle | EG2484-ND 5.28 4.67_~—«4.03_ | 500ASSP1M6RE 
With mounting ears 


2114 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(> E*SWITCH™ Slide Switches - EG Series 


Specifications: « Initial Contact Resistance: Less than 20mQ * Withstand Voltage: S500VAC for 1 minute between any terminal and frame * Operating Temp.: -20°C ~ 70°C * Life: 10,000 
cycles minimum ¢ Contact: Silver plated copper alloy * Timing: Non-shorting contacts Dimensions in Inches (mm) 
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“L" Dim. Switching Digi-Key Price Each E-Switch 
| Fig. Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal Part No. iJ 10 100 250 Part No. 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND 73 66 57 46 EG1201 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND 73 66 57 A6 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND 73 66 57 46 EG1218 
3 Straight 0.3A @ 30VDC DPDT -12 (3) On-On PC Board EG1904-ND 1.01 91 78 63 EG2201 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND 1.01 91 78 63 EG2201A 
4 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -20 (5) On-On PC Board EG1906-ND 73 66 57 46 EG1213 
5 Right Angle 0.5A @ 15VDC SPDT -35 (9) On-On PC Board EG2585-ND 92 83 71 57 EG1224 
6 Right Angle 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 92 83 71 57 EG1270 
Tt Straight 0.1A @ 12VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND 1.01 91 78 63 EG2209 
vi Straight 0.1A @ 12VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1908-ND 1.20 1.07 92 74 EG2209A 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND 92 83 71 57 EG2215 
9 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -35 (9) On-On PC Board EG4367-ND 1.01 91 78 63 EG2219 
10 Right Angle 0.2A @ 30VDC SP3T -20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 92 83 71 57 EG1313 
1 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND 92 83 71 57 EG2301 
11 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND 1.01 91 78 63 EG2301A 
12 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND 97 87 75 60 EG2308 
12 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1945-ND 1.01 91 78 63 EG2308A 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND 73 66 57 A6 EG2315 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.65 1.48 1.28 1.02 EG4208A 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.75 1.56 1.35 1.08 EG4208 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4P3T -20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.93 1.73 1.49 1.19 EG4319 
16 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -12 (3) On-On PC Board EG1916-ND 73 66 57 46 EG1206 
16 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6) On-On PC Board EG1917-ND 73 66 57 46 EG1206A 
17 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND 83 74 64 51 EG1271 
17 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On PC Board EG1919-ND 83 74 64 51 EG1271A 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.10 99 -85 68 EG2305 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.10 99 85 68 EG2305A 
19 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1940-ND 92 83 71 57 EG2207 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1941-ND 92 83 71 57 EG2208 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1942-ND 92 83 71 57 EG2208A 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1943-ND 92 83 71 57 EG2211 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Mount EG2486-ND 92 83 71 57 EG2211A 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND 85 76 66 53 EG2310 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 97 87 75 60 EG2310A 
23 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND 1.01 91 78 63 EG2322 
24 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586CT-NDt 1.49 1.19 1.07 92 EG1257 
24 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586TR-ND} 1829.52/3,300 EG1257 
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ASE/F Series: Features: * Unique design allows aqueous or solvent cleaning processes * High temperature anti-static max. * Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Contact Timing: Make-before-break »* Operating Temp.: -20°C ~ 85°C 
plastic construction will withstand most surface mount, vapor phase reflow or wave soldering conditions «Industry STS Series: Specifications: * Contact Rating: 300mMA @ 125VAC * Initial Contact Resistance: 20mQ max. « Insulation 
standard .100 x .300 pin spacing Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silver: 300mA @ 115VAC Resistance: 100MQ min. @ 500VDC * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -15°C ~ 60°C SLS 


28VDC Initial Contact Resistance: 40m max. «Insulation Resistance: 1,000MQ @ 500VDC min. » Contact Timing: 
Shorting * Operating Temp.: -40°C ~ 80°C MHS Series: Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silv 
300mA @ 125VAC Initial Contact Resistance: 20mQ max. * Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Contact Timing: 


Series: Specifications: * Contact Rating: 250mMA @ 125VAC, 150mA @ 12VDC ° Initial Contact Resistance: 30m0 max. 
«Insulation Resistance: 500MOQ min. * Contact Timing: Break-before-make »* Operating Temp.: -10°C ~ 85°C SSA Series: 
Specifications: » Contact Rating: Gold: 0.4VA max. @ 20VDC; Silver: 100mMA @ 30VDC * Initial Contact Resistance: 30mQ 


Make-before-break * Operating Temp.: -20°C ~ 100°C MLL Series: Specifications: * Contact Rating: 0.3A @ 4VDC Initial max. «Insulation Resistance: 100MQ min. »* Contact Timing: Break-before-make * Operating Temp.: -20°C ~ 70°C SSJ 
Contact Resistance: 70mQ «Insulation Resistance: 100MQ min. «Actuation Force: 175 +100 Grams * Operating Temp.: Series: Specifications: « Contact Rating: 100mA @ 12VDC « Initial Contact Resistance: 20m max. « Insulation Resistance: 
-10°C ~ 60°C _MMS Series: Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 30VDC * Initial Contact Resistance: 30mQ max. 100MQ min. « Contact Timing: Make-before-break » Operating Temp.: -10°C ~ 60°C TSS Series: Specifications: * Contact 
« Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C MSS Series: Rating: 0.4VA max. @ 20VDC * Initial Contact Resistance: 20mQ max. * Insulation Resistance: 1,000MQ min. @ 500VDC 
Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silver: 300mA @ 125VAC Initial Contact Resistance: 20mQ + Contact Timing: Non-shorting * Operating Temp.: -20°C ~ 80°C 
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SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown 
Contact Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Tyco Electronics Switching Contact | Dimension| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Circuit Material A L Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Material L(mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
ASE/F Series Auto Insertable 4 DPDT On-On Silver 9.5 450-1590-ND 2.45 2.18 1.70 |MSS2250R04 
DPDT Silver 10.2 2.79 450-1557-ND 3.97 3.52 2.76 | ASE2204 DPDT On-On Gold 9.5 450-1591-ND 3.10 2.75 2.15 |MSS2250RG04 
DPDT Gold 10.2 2.79 450-1628-ND 3.97 3.52 2.76 | ASE22G04 12 SP3T On-On-On Silver 3.80 450-1585-ND 2.51 2.23 1.75 |MSS130004 
4PDT Silver 17.8 2.79 450-1633-ND 3.41. 3.03 2.37 | ASE4204 SP3T On-On-On Gold 3.80 450-1586-ND 3.13 2.78 2.18 |MSS1300G04 
1 4PDT Gold 178 2.79 450-1558-ND 4.25 3.77 2.95 | ASE42G04 13 4PDT On-On Silver 8.0 450-1592-ND 2.05 1.82 1.42 |MSS420004 
6PDT Silver 25.4 2.79 450-1559-ND 459 4.07 3.19 |ASE6204 4PDT On-On Gold 8.0 450-1593-ND 2.60 2.31 1.81 |MSS4200G04 
6PDT Gold 25.4 2.79 450-1560-ND 4.93 4.38 3.42 | ASE62G04 14 4PDT On-On Silver 70 450-1594-ND 2.57 2.29 1.79 |MSS4200R04 
DPDT Silver 10.2 — 450-1561-ND 3.41 3.03 = 2.37 | ASF2204 4PDT On-On Gold 7.0 450-1595-ND 3.69 3.28 2.56 | MSS4200RG04 
DPDT Gold 10.2 _ 450-1562-ND 3.75 3.33 2.61 | ASF22G04 STS Series, Miniature, Low Profile, Economy Grade 
9 | 4POT Silver 17.8 _ 450-1563-ND 3.26 2.89 2.26 | ASF4204 SPDT On-On Silver 40 | 450-1609-ND 1.27 «113-89 | STST2TPCO4 
4PDT Gold 17.8 a 450-1564-ND = 4.25 3.77 2.95 | ASF42G04 SP3T On-On-On Silver 4.0 450-1611-ND 1.58 1.41 1.10 |STS1300PC04 
6PDT Silver 25.4 = 450-1565-ND = 4.65 4.13 3.23 | ASF6204 SP3T On-On-On Silver 4.0 | 450-1613-ND 152 1.35 1.06 |STS131PC04 
SPDT Gold 25.4 = 450-1566-ND 4.93 4.38 3.42 | ASF62G04 SP4T | On-On-On-On | Silver 4.0 | 450-1615-ND 183 1.63 1.27 |STS1400PC04 
15 |_DPDT On-On Silver 4.0 450-1616-ND 2.45 2.18 1.70 |STS220PC04 
Switching Contact | Dimension| Digi-Key Price Each Tyco Electronics DP3T On-On-On Silver 40 450-1617-ND 2.79 2.48 1.94 |STS2300PC04 
Fig. | Circuit Function Material L(mm) | Part No. 10 100 | Part No. DP3T On-On-On Silver 40 450-1618-ND 2.67 2.37 1.85 |STS230PC04 
MHS Series, Low Profile, Instrumentation Grade DP4T | On-On-On-On | Silver 4.0 | 450-1619-ND 3.07 273 2.13 |STS2400PC04 
a i E q DP4T On-On-On-On Silver 4.0 450-1620-ND 2.95 2.62 2.05 |STS240PC04 
Seer nee ee oe Bae SPOT On-On Siver | 4.0] 450-1610-ND 1.36 1.217 95 | STSi2iRAOd 
spot | on-Off-On Silver 45 | 450-4569-ND 177 157 123 |MHS12304 16 | SP3T |  On-On-On Silver 4.0 | 450-1612-ND 1.77 1.57 1.23 | STS1300RA04 
sp3t | On-On-On Silver 45 | 450-1570-ND 143 127 99 |MHS13304 Sp3t_| _On-On-On Silver 4.0 | 450-1614-ND 1.64 1.46 1.14 _| STS131RAO4 
SP3T. On-On-On Gold 45 450-1571-ND 3.72 3.30 -2.58_|MHS133G04 SLS Series, Miniature, Rolling Contact, Economy Grade 
3 | DPDT On-On Silver 45 450-1572-ND 1.64 1.46 1.14 |MHS22204 SPDT On-On Silver 5.0 450-1597-ND 1.64 146 1.14 ]SLS121104 
DPDT On-On Gold 45 450-1573-ND 4.31 3.83 2.99 |MHS222G04 17 | SPDT On-On Silver 5.0 450-1598-ND 1.18 = 1.05 .82 | SLS121PC04 
DPDT On-Off-On Silver 4.5 450-1574-ND 1.86 1.65 1.29 |MHS22304 SP3T On-On-On Silver 5.0 450-1600-ND 1.98 1.76 1.38 _| SLS131PC04 
DPDT On-Off-On Gold 45 450-1629-ND 3.10 2.75 2.15 |MHS223G04 18 SPDT On-On Silver 5.0 450-1599-ND 1.52 1.35 1.06 |SLS121RA04 
DP3T On-On-On Silver 4.5 450-1575-ND 1.98 1.76 1.38 |MHS23304 SP3T On-On-On Silver 5.0 450-1601-ND 2.20. 1.96 1.53 _| SLS131RA04 
DP3T On-On-On Gold 4.5 450-1576-ND 4.93 4.50 3.64 _|MHS233G04 19 | SPDT On-On Silver 5.0 450-1596-ND 1.64 1.46 1.14 [SLS12104 
MLL Series, Miniature, Right Angle, SMT SSA Series, Micro Size, Instrumentation Grade 
4] SPDT On-On Silver 15 450-1577-ND 2.20 1.96 1.53 |MLL1200S SPDT On-On Silver 2.01 450-1602-ND 1.98 1.76 1.38 |SSA12 
5 | SP8T On-On-On Silver 1.5 450-1630-ND 2.36 2.09 1.64 |MLL1300S 20 SPDT On-On Gold 2.01 450-1603-ND 2.67 2.37 1.85 |SSA12G 
MMS Series, Micro Size, Instrumentation Grade DPDT On-On Silver 2.0 450-1604-ND 2.51 2.23 1.75 |SSA22 
6 | SPDT On-On Silver 2.03 | 450-1578-ND 2.11 1.87 1.47 |MMS12 DPDT On-On Gold 2.0 A50-1605-ND 3.29 2.92 2.28 | SSA22G 
7 | DPDT On-On Silver 2.00 450-1579-ND 2.51 2.23 1.75 |MMS22 SSJ Series, Micro Size, Instrumentation Grade 
8A | DP38T On-On-On Silver 2.02 450-1580-ND 2.98 2.64 2.07 |MMS23 O14 SPDT On-On Silver 2.0 450-1634-ND 1.52 1.35 = 1.06 |SSJ1204 
8B | 4PDT On-On Silver 2.0 450-1581-ND 3.69 3.28 2.56 | MMS42 SP3T On-On-On Silver 2.0 450-1636-ND 1.64 1.46 1.14 |SSJ1304 
MSS Series, Instrumentation Grade, 2.00mm Spacing 22 | SPDT On-On Silver 25 450-1635-ND 2.14 1.90 1.49 |SSJ12R04 
SPDT On-On Silver 5.00 450-1582-ND 2.11 1.87 1.47 |MSS120004 TSS Series Slide Switches 
SPDT On-On Gold 5.00 450-1583-ND 2.67 2.37 1.85 |MSS1200G04 SPDT On-On Gold 2.79 450-1621-ND 5.21 4.62 3.62 |TSS11DGPC04 
9 DPDT On-On Silver 2.3 450-1587-ND 1.83 1.63 1.27 )MSS220004 03 SPDT On-Off-On Gold 2.79 450-1623-ND 614 545 4.26 |TSS11EGPCO4 
DPDT On-On Gold 2.3 450-1588-ND 245 2.18 1.70 |MSS2200G04 DPDT On-On Gold 2.79 450-1624-ND 849 7.75 6.26 |TSS21NGPCO4 
DPDT On-On Silver 11.0 450-1589-ND 3.10 2.75 2.15 |MSS225004 4PDT On-On Gold 2.79 450-1626-ND 14.36 13.11 10.59 |TSS41NGPC 
DPDT On-On Gold 11.0 450-1632-ND 3.35 2.97 2.33 _ | MSS2250G04 SPDT On-On Gold 2.79 450-1622-ND 6.21 4.62 3.62 |TSS11DGRA04 
40 SPDT On-On Silver 3.99 450-1584-ND 211 1.87 1.47 |MSS1200R04 24 | DPDT On-On Gold 2.79 450-1625-ND 10.89 9.94 8.03 | TSS21NGRA04 
SPDT On-On Gold 3.99 450-1631-ND 2.67 2.37 1.85 | MSS1200RG04 4PDT On-On Gold 2.79 450-1627-ND_ 15.99 14.59 11.79 | TSS41NGRA 
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1000 Series: Specifications: * Contact Rating: B, K and G contact material: 
0.4VA maximum @ 20VAC or DC maximum Q contact material: 6A @ 120VAC 
or 28VDC, 3A @ 250VAC * Electrical Life: 100,000 make-and-break cycles at full 
load with contact material B or K; 40,000 cycles with G and Q contact material 
* Operating temperature: -30°C ~ 65°C Materials: » Case: diallylphthalate (DAP), 
(UL94V-0) * Housing: Stainless steel * Contacts: B contact material: copper 
alloy with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated 
¢ Terminal Seal: Epoxy 


L Series: Specifications: * Contact Rating: LXOX, LX1X Models: Q contact 
material: 4A @ 125VAC or 28VDC; 2 Amps @ 250VAC; 0.5 Amp @ 125VDC (UL/ 
CSA) « Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load Materials: 
* Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


S Series: Specifications: * Contact Rating: S6XX Models: Q contact material: 
12A @ 125VAC; 6A @ 250VAC; 1A @ 125VDC (UL/CSA) S8XX models: 15A @ 
125VAC; 6A @ 250VAC (UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles 


at full load Materials: » Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black » Actuator: 6/6 
nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


TS Series: Specifications: » Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20V AC or DC maximum. Q contact material TSO1: 3A @ 120VAC or 28VDC; 
TS03: 1A @ 120VAC or 28VDC » Electrical Life: TS01: 60,000 make-and-break 
cycles at full load; TSO3: 30,000 make-and-break cycles at full load * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-0), black 
© B contact: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q Contacts: Copper 
alloy, silver plated 


GS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load * Storage and Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials: * Housing and Base: Glass filled nylon 6/6, flame retardant, heat 
stabilized (UL94V-0) * Movable Contact: Copper with gold plate over nickel plate 
* Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 
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LP Series: Specifications: * Contact Rating: LPOX, LP2X Models: Q contact 
material: 6A @ 125VAC or 28V DC; 3A @ 250VAC (UL/CSA) = Electrical Life: 
10,000 make-and-break cycles at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon 
(UL94V-2), black * Contacts: Copper, silver plated 


V Series: Specifications: « Contact Rating: Q contact material: 10.1A @ 125VAC; 
4A @ 28VDC; 5A @ 250VAC (UL/CSA); 2.0 (0.5)A @ 250VAC, T85 (VDE) * Elec- 
trical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load * Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black » Actuator: 
Glass filled polyester; ‘01 and ‘02 styles: black (standard); ‘12, ‘13 and ‘14 styles: 
red (standard) * Contacts: Copper, silver plated 


ES Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and 
brake cycles at full load * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: 
* Housing and Base: Nylon (UL94V-0) * Terminals: Copper alloy with tin-lead 
alloy over nickel plate * Base and Terminal Seal: Epoxy 
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Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Circuit Function _|H (inches)| nation | Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. 
1000 Series — RoHS Compliant 
SPDT On-On 0.2 c B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5000-ND. 4.30 3.44 2.73 1101M2S3CBE2 
SPDT On-On 0.2 c Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5001-ND. 4.30 3.44 2.73 1101M2S3CQE2 
SPDT On-On 0.2 V3 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5048-ND. 4.92 3.94 3.12 1101M2S3V3BE2 
SPDT On-Off-On 0.2 Cc Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5051-ND. 5.05 4.04 3.20 1103M2S3CQE2 
1 DPDT On-On 0.2 Cc B 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5002-ND. 8.37 6.70 5.30 1201M2S3CBE2 
DPDT On-On 0.2 Cc Q 5 xX 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5003-ND 8.37 6.70 5.30 1201M2S3CQE2 
DPDT On-On 0.04 Cc Q 5X .45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5052-ND. 8.37 6.70 5.30 1201M2S1CQE2 
DPDT On-On 0.2 V3 B 5 x 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5056-ND. 9.60 7.69 6.09 1201M2S3V3BE2 
DPDT On-Off-On 0.2 V3 B 5 xX .45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5057-ND. 10.71 8.57 6.79 1203M2S3V3BE2 
SPDT On-On 0.2 Zz Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5004-ND 417 3.34 2.64 1101M1S3Z0E2 
SPDT On-On 0.14 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5058-ND. 4A7 3.34 2.64 1101M1S2ZQE2 
2 SPDT On-On 0.2 z B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5059-ND. 417 3.34 2.64 1101M1S3ZBE2 
SPDT On-On 0.2 Z G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5060-ND. 4.98 3.99 3.16 1101M1S3ZGE2 
DPDT On-On 0.2 z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5061-ND. 8.11 6.49 5.14 1201M1S3ZQE2 
SPDT On-On 0.2 A B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5005-ND 4.92 3.94 3.12 1101M2S3ABE2 
SPDT On-On 0.2 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5006-ND. 4.92 3.94 3.12 1101M2S3AQE2 
3 SPDT On-On 0.285 A K 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5049-ND 5.33 4.27 3.38 1101M2S4AKE2 
SPDT On-On 0.285 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5050-ND. 4.92 3.94 3.12 1101M2S4AQE2 
DPDT On-On 0.2 A B 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5053-ND. 9.60 7.69 6.09 1201M2S3ABE2 
DPDT On-On 0.2 A Q 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5054-ND. 9.60 7.69 6.09 1201M2S3AQE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5007-ND 4.92 3.94 3.12 1101M2S3AV2BE2 
4 SPDT On-On 0.2 AV2 Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5008-ND. 4.92 3.94 3.12 1101M2S3AV2QE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5047-ND. 5.73 4.59 3.63 1101M2S3AV2GE2 
DPDT On-On 0.2 AV2 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5055-ND. 9.60 7.69 6.09 1201M2S3AV2BE2 
L/S Series — RoHS Compliant 
SPST On-Off 0.2 02 Q 941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5106-ND 1.91 1.53 1.21 L101011MS02Q 
SPDT On-On 0.2 02 Q 941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5107-ND 2.00 1.61 1.27 L102011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5113-ND 2.30 1.84 1.46 $102031MS02Q 
DPDT On-On 0.2 02 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5100-ND 2.36 2.04 1.72 L202011MS02Q 
DPDT On-On 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5108-ND 4.30 3.45 2.73 L202011MS02QE 
5 DPDT On-On 0.375 02 Q .941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5109-ND 3.42 2.74 2.17 L202031MS020 
DPDT On-On Slot 02 Q 941 Xx 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5110-ND 4.60 3.68 2.92 L202121MS02QE 
DPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5114-ND 2.97 2.38 1.88 $202031MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5115-ND 3.37 2.70 2.14 $202121MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5116-ND 3.24 2.60 2.06 $202131MS02Q 
DP3T On-On-On 0.2 02 Q 941 xX .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5111-ND 3.42 2.74 2.17 L203011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5118-ND 2.30 1.84 1.46 $102031SS03Q 
6 DPST On-Off 0.2 03 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5101-ND 2.22 1.92 1.62 L201011SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5013-ND 3.15 2.53 2.00 $602031SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5119-ND 2.97 2.38 1.88 $202031SS03Q 
7 DPDT Off-Mom = 02 Q 76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5104-ND 5.45 4.37 3.46 L212132MV020 
SPDT On-On 0.335 02 Q 76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5102-ND 2.00 1.61 1.27 L102021ML04Q 
8 DPDT On-On Slot = Q -80 x 55 x .412 (20.32 x 13.97 x 10.46) CKC5112-ND 4.30 3.45 2.73 L202121MA04Q 
DPDT On-On 0.335 02 Q -76 xX .42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5103-ND 4.01 3.21 2.54 L202021MA04Q 
Tiny Slide — TS Series — RoHS Compliant 
9 [_DPDT On-On Black | 03 Q 1.24 x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) CKC5105-ND 3.21 2.58 2.04 [| $802C21S2070 
10 DPDT On-On 0.335 03 Q 1.42 x .53 x .64 (36.07 x 13.46 x 16.36) CKC5014-ND 3.37 2.70 2.14 $602031TS03Q 
SPDT On-On 0.122 A B A x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5120-ND 5.21 4.18 3.31 TSO1ABE 
1 SPDT On-On 0.122 A Q -A0 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5121-ND 5.21 4.18 3.31 TSO1AQE 
SPDT On-On 0.122 Cc B AO x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5122-ND 4.79 3.84 3.04 TSO1CBE 
SPDT On-On 0.122 c Q -A0 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5123-ND 4.79 3.84 3.04 TSO1CQE 
* Cut Tape + Tape and Reel # RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2117 


Cck Slide Switches (cont) 


Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each C&K 

Fig. | Circuit Function H(inches)| nation | Material LxWxD Part No. 1 100 Part No. 

11 SPDT On-Off-On 0.122 A B A0 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5124-ND 5.76 461 3.65 TSO3ABE 
SPDT On-Off-On 0.122 C B 40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5125-ND 5.34 4.28 3.39 TSO3CBE 

Ultra Miniature — GS Series 

42 SPDT On-On - C B .28 x .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN9136-ND@ 6.48 5.19 441 GSO1MCBE 
SPST Off-On _ C B .28 x ..16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN9135-ND@ 7.09 5.68 4.49 GSO2MCBE 

43 SPDT On-On — A B 28 x .212 x .28 (7.11 Xx 5.38 x 7.11) CKN9130-ND@ 7.29 5.84 4.62 GSO1MABE 
SPST Off-On _ A B 28 x .212 x .28 (7.11 X 5.38 x 7.11) CKN9133-ND@ 7.73 6.19 4.90 GSO2MABE 
SPDT On-On - SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025CT-ND* 6.45 5.56 4.47 GSO1MSAKE(T&R) 
SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9105CT-ND@* 6.63 5.31 4.20 GSO1MSABE 

14 SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9105TR-ND@t 2386.80/600 GSO1MSABE 
SPST On-Off _— SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026CT-ND* 6.97 6.01 4.83 GSO2MSAKE(T&R) 
SPST Off-On =_ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9106CT-ND@* 7.16 5.74 4.54 GSO2MSABE 
SPST Off-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9106TR-ND@t 2578.80/600 GSO2MSABE 

Snap In — LP Series — RoHS Compliant 

SPDT On-On Black 03 Qa -84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5015-ND 3.27 2.62 2.08 LP02C21T203DQ 

15 DPDT On-On Black 03 ce} 84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5016-ND 4.59 3.67 2.91 LP22C21T203DQ 
SPDT On-On Red 03 ce} -84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5017-ND 3.71 2.97 2.35 LP02C31T203DQ 
DPDT On-On Red 03 Qa -84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5018-ND 4.46 3.57 2.83 LP22C31T203DQ 

V Series — 115V/230V Voltage Select — RoHS Compliant 

DPDT On-On _ C Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3001-ND 4.67 3.74 2.96 V80212Ms020 

16 DPDT On-On _ 02 ce} 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3006-ND 5.81 4.65 3.69 V80212MS020E 
DPDT On-On - 02 Q 1.08 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3007-ND 4.30 3.44 2.73 V80213MS020 
DPDT On-On _ 02 Qa 1.08 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3008-ND 4.67 3.74 2.96 v80214Ms020 
SPST On-Off _— 1100C/ Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3009-ND 2.90 2.33 1.84 V70113SS05Q 
DPDT On-On _ 110QC; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3002-ND 4.67 3.74 2.96 V80212SS05Q 

17 DPDT On-On 0.29 1100C; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3010-ND 4.30 3.44 2.73 V80201SS05Q 
DPDT On-On _ 1100C; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3011-ND 4.30 3.44 2.73 V80213SS05Q 
DPST On-On 0.29 1100C; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKN9156-ND 2.92 2.53 2.13 V80114SS05Q 
DPDT On-On 0.29 110QC; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKN9158-ND 3.42 2.96 2.49 V80214SS05Q 

48 DPDT On-On 0.29 110QC/ Q 1.3 x .75 x .54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKN9157-ND 3.74 3.23 2.72 V80214S2050 
DPDT On-On _ 1100C; Q 1.3 x .75 x .54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKC3005-ND 5.10 4.08 3.23 8021282050 

49 DPDT On-On _ 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3012-ND 5.35 4.28 3.39 V80213MA08Q 
DPDT On-On - C Qa 1.08 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3004-ND 419 3.63 3.05 \V80212MA08Q 

ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches — RoHS Compliant 

20 SPST On-Off 0.12 SMT B 39x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813CT-ND* 7.78 6.71 5.39 ESO2MSABE 
SPST On-Off 0.12 SMT B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813TR-NDt 1293.30/300 ESO2MSABE 
SPDT On-On 0.12 C B 139 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1778-ND 6.23 4.99 3.95 ESO1MCBE 
SPST On-Off 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1812-ND 6.73 5.39 4.26 ESO2MCBE 

a4 SPDT On-Off-On 0.12 Cc B 139 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2085-ND 6.30 5.04 3.99 ESO3MCBE 
DPDT On-On 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2082-ND 8.00 6.41 5.07 ES21MCBE 
DPST On-Off 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1815-ND 9.15 7.33 5.80 ES22MCBE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1830-ND 8.56 6.85 5.43 ES23MCBE 
DPDT On-On 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2080-ND 8.73 6.99 5.53 ES21MABE 

22 DPST On-Off 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1814-ND 9.55 7.64 6.05 ES22MABE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1816-ND 9.15 7.33 5.80 ES23MABE 

23 SPDT On-On 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1777-ND 7.09 5.67 4.49 ESO1MAVBE 
SPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2084-ND 7.28 5.83 4.62 ESO3MAVBE 

* Cut Tape + Tape and Reel # RoHS Compliant 
lA 4 Hf Typical Applications: * Telecommunications products * Computer peripherals * Thermostat 
M In iatu re Sl | de Switc h es select switch ¢ Instrumentations * Test and measurement equipment 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt | C&K 
Fig.| Circuit | Description Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
AYZ Series 
1) SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-1001-1-ND 93 86 79 4,000 | 513.00/M | AYZ0102AG 
1 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2012-1-ND 94 87 -80 4,000 | 522.00/M | AYZ0102AGRLC 
2 | DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-1000-1-ND 1.35 1.25 1.15 3,000 | 748.80/M | AYZ0202AG 
2 | DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2013-1-ND 1.37 1.26 1.16 3,000 | 756.00/M | AYZ0202AGRLC 
3 | SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2014-1-ND 98 -90 83 4,000 | 540.00/M | AYZ0103AGRLC 
4 | DP8T | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2015-1-ND 1.37 1.26 1.16 3,000 | 756.00/M | AYZ0203AGRLC 
JS Series — Sub-Miniature 
5 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-1999-1-ND 52 49 45 1,000 290.00 | JS102011SAQN 
6 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2005-1-ND 63 59 54 4,000 | 351.00/M | JS102000SAQN 
7 | DPDT |} Horizontal Actuator, Thru-hole 401-2000-ND 41 33 27 = — | JS202011AQN 
7 | DP8T | Horizontal Actuator, Thru-hole 401-2003-ND 48 .39 31 = — | JS203011AQN 
8 | DP3T | Vertical Actuator, Thru-hole 401-2004-ND 48 39 31 = — | JS203011CQN 
8 | DPDT | Vertical Actuator, Thru-hole 401-2001-ND At 33 27 = —| JS202011CQN 
9 | DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2002-ND 42 34 27 = — | JS202011SCQN 
JSM Series — Sub-Miniature 
10 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2007-1-ND 2.41 2.23 2.05 1,800 |1335.60/M | JSMO08022SAQNR 
11 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2006-1-ND 2.41 2.23 2.05 1,800 |1335.60/M | JSMO8022SAQNL 
12 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2009-1-ND 2.25 2.08 1.91 1,800 |1244.00/M | JSM08011SAQNR 
12 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2008-1-ND 2.25 2.08 1.91 1,800 |1244.00/M | JSM08011SAQNL 
13 | SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2010-1-ND 2.33 2.15 1.97 1,800 |1289.00/M | JSM07011SAQN 
14 | SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2011-1-ND 2.22 2.06 1.89 2,300 |1231.20/M | JSMOS5000SAQN 
PCM Series — Ultra Miniature 
15 SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2016-1-ND 1.24 1.14 1.05 3,500 | 468.00/M | PCM12SMTR 
SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2017-1-ND 1.33 1.23 1.13 3,500 | 468.00/M | PCM13SMTR 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Keylock Switches Ww E 


Dimensions in Inches (mm) 


s 


Fig. 1 Y Series, 4 Fig. 2 Y Series, 6 Fig. 3 H Series Fig. 4 YM Series Fig. 5 P Series Fig. 6 P Series, Low 
Tumbler Profile 
| Z ’ q / 0.815 
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(18,30) a ( (Y 2.35) 
j “ 50 Plastic Plastic 
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Fig. 7 YF Series Fig. 9 PM Series 
420 ; 
frost Without 
( Latch Pawl 
o fre Qe 
(11.99) (19.30) 
-|.705 | *With 
(17.91) Latch Pawl 
Amp Connected 
No. | Keypull Switch Rtg. @ | Term- Terminals (Position) Digi-Key Price Each C&K Components 
Fig.| Poles | Possible Type 125 VAC | ination 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ — | CKC8000-ND 9.75 8.43 7.10 Y1011U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _ — _ | CKC8001-ND 11.33 9.79 8.24 Y2011U2C203NQ 
OP 1,2 On-On 4 A 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _- —_ | CKC8003-ND 11.33 9.79 8.24 Y2011U2C202NQ 
SP 1,2,3 On-Off-On 4 D TA 1-3 6-7 — | CKC8026-ND 12.52 10.82 9.11 Y1417U2C2WCNQE 
SP 1 only On-Mom 4 B 8-1 1-2 = —__| CKC1230-ND 12.41 10.72 9.03 Y108122A203NQ 
DP 1 only On-Mom 4 B 8-1, 4-5 | 1-2, 5-6 = — | CKC1231-ND 13.22 11.42 9.62 Y208122A203NQ 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 — | CKC8036-ND 10.37 8.96 7.55 Y100AA2C203NQ 
1 SP 1,2,3,4 | On-On-On-On 4 B 8-1 1-2 2-3 3-4 | CKC8037-ND 11.67 10.08 8.49 Y100AB2C203NQ 
SP 1 only On-On 4 E 8-1 1-3 — — | CKC8038-ND 9.75 8.43 7.10 Y101132C6201NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = —_| CKC8039-ND 9.75 8.43 7.10 Y101132C203NQ 
SP 1,2. On-On 4 B 8-1 1-3 _ — | CKC8042-ND 10.87 9.39 7.91 Y1011U2R203NQ 
OP 1 only On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4 | — | CKC8043-ND 11.92 10.30 8.68 Y200822C203NQ 
DP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4] — | CKC8044-ND 11.92 10.30 8.68 Y200AA2C203NQ 
DP 1 only On-On 4 E 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = — | CKC8045-ND 11.33 9.79 8.24 Y201132C201NQ 
oP 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = —__| CKC8046-ND 11.33 9.79 8.24 Y201132C203NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 — — | CKC8040-ND 13.35 11.53 9.71 Y101132V203NQ 
2 DP 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = — | CKC8047-ND 14.99 12.95 10.91 Y201132V203NQ 
SP. 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —_| CKC8006-ND 13.35 11.53 9.71 Y1011U2V203NQ 
3 SP 12 On-On 12 C 7-8 8-2 = — _ | CKC8004-ND 13.09 11.31 9.53 H1011U2F205NQ 
OP 1,2 On-On 12 C 7-8, 3-4 | 8-2, 4-6 = —_| CKC8005-ND 10.87 9.39 7.91 H2011U2F205NQ 
Replacement Key for Y Serie: .| CKC8028-ND 1.72 1.49 1.25 115140126 
—| Replacement Key for P Serie: CKC8029-ND 2.86 2.47 2.08 11599112602 
Series 6 Tumbler AAAA Code CKC8027-ND 3.24 2.81 2.36 1110801 
SP 42 On-Off 4 B _ 1-2 = — | CKC8008-ND 10.89 9.41 7.93 YM061U2C205NQ 
4 SP 1,2 On-Off 4 D _ 1-2 = —_ | CKC8009-ND 12.18 10.52 8.86 YM061U2C2WCNQ 
SP 1 only On-Off 4 B _ 1-2 = — | CKC8010-ND 10.89 9.41 7.93 YM06132C205NQ 
SP. 1 only On-Off 4 D _ 1-2 _- —_| CKC8011-ND 12.18 10.52 8.86 YM06132C2WCNQ 
—| Replacement Key for YM Series 4 Tumbler 0029 Code..................0c0ececeeeeeeeeeteeeeeeee 401-2021-ND 2.25 1.80 1.43 960B10029 
SP 1 only On-On 4 B CKC8012-ND 11.77 10.17 8.56 P10113TCM03022 
5 oP 1 only On-On 4 B CKC8013-ND 13.55 11.71 9.86 P20113TCM03022 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8014-ND 11.77 10.17 8.56 P1011UTCM03Q22 
SP 12. On-On 4 B CKC8016-ND 5.43 4.69 3.95 P1011U2WMO03NQ2 
DP 12 On-On 4 B CKC8017-ND 6.09 5.26 4.43 P2011U2WM03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B CKC8018-ND 5.43 4.69 3.95 P101132WMO03NQ2 
6 DP 1 only On-On 4 B CKC8019-ND 6.26 5.41 4.56 P201132WMO03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B CKC8033-ND 5.16 4.46 3.76 P101133WMO03NQ2 
DP 1,2 On-On 4 B CKC8034-ND 5.99 5.18 4.36 P2011U33WM03NQ2 
OP 1,2 On-On 4 B CKC8035-ND 6.09 5.26 4.43 P2011U3WMO03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B CKC1234-ND 10.30 8.90 7.50 YFO1132C203NQ 
va DP 1 only On-On 4 B CKC1235-ND 11.28 9.75 8.21 YF21132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B CKC1236-ND 10.50 9.07 7.64 YFO11U2C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8023-ND 11.86 10.24 8.63 BY011UJCO3NQ22 
8 SP 1,2 On-On 4 B CKC8024-NDt 12.75 11.02 9.28 BY011UJCO3LQ22 
SP. 1,2,3 On-On-On 4 B CKC8025-NDt 13.21 11.41 9.61 BYO1AFJCO3LQ22 
9 SP 1 only Off-On 4 B CKC8021-ND 13.85 11.96 10.08 PM0613EBM05KQ22 
SP. 1,2 On-Off 4 B CKC8022-ND 14.12 12.19 10.27 PM061UEBM05KQ22 
ture Camlocks 
10 | Miniature Camlock with 90 Index..... 0.0.0.0... cee eee cece cece eee e cnet eee eee eee eeean ee CKC8048-ND 5.68 4.91 4.13 PLOO1UEBMA1K22 


t+ With Latch Pawl Note: All switches come with hardware and 2 keys. 


Dimensions in Inches (mm) 


Honeywell 


SensinwandContial HOBBS Key and Push/Pull Switches 


Mning. panel, 
thickness 250 


The Hobbs key switch is a custom-engineered, environmentally sealed, sliding 
contact switch. The stainless steel keyhole shroud and the keyhole dust shutter 
contribute to the durability of the key tumbler assembly while o-rings protect the 
contact and rotor assembly from moisture and contamination. 

Specifications: ¢ Electrical Rating: 20A@12VDC, 8A@24VDC (10A@24VDC: 
084830 07), 4A @ 48VDC * Cycle Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles 


The Hobbs push/pull switch is a robust, environmentally sealed, sliding 
contact switch incorporating two circuits with multiple combinations. The 
sliding contacts provide positive contact closure and opening when the 
switch knob is operated. 

Specifications: + Electrical Rating: 20A @ 12 ~ 14VDC, 10A @ 24VDC 
* Cycle Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles 


Switch Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Circuitry Function Temperature (°C) Part No. 1 50 100 Part No. 
Key Switches 
1 = On-Off -40 ~ 85 480-2086-ND 23.66 17.16 16.57 | 084825 02 
= Off-On-Start -40 ~ 85 480-2087-ND 20.91 15.16 14.64 | 084826 01 
2 = Off-On-Start -40 ~ 85 700-1001-ND 21.78 15.79 15.25 | 089477 01 
_— Off-On -40 ~ 85 480-2083-ND 20.91 14.94 14.19 | 084828 07 
3 = Off-On-Start -40 ~ 85 480-2084-ND 21.15 15.34 14.81 | 084829 07 
_ On-Off-On -40 ~ 85 480-2085-ND 23.66 17.16 16.57 | 084830 02 
= On-Off-On -40 ~ 85 700-1002-ND 20.16 14.62 14.12 | 084830 07 
Push/Pull Switches 
4 2NO = -40 ~ 100 480-2081-ND 18.92 13.52 12.84 | 087941 08 
1NO,1NC = -40 ~ 100 480-2082-ND 18.12 12.95 12.30 | 087943 08 


(6.35) Max. 


i 


M22 x 1.5 THD (—— 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1 


Keylock Switches ko series Cie 
Materials: * Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy * Mounting nut and 256 
two keys (6.50) 
I ( 
Rubber Cover Metal Dust Cap A i 
© .649 (16.5) q 1 
(334 ai eC) EB) } 820) ia Key Code |---| 3/4-24 UNS THD 
(8.5) — | A es ree No.A126  .283 
118 (3.0) ye ; (7.20) 
Lock No. of Key Pull Switch | Amp Rating @ Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Configuration Poles Possible Type 125 VAC Termination | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1A 90° Indexing SPDT 1 On-On 1 Solder EG2623-ND oli 6.40 5.52 | KO103C701 
1B 90° Indexing SPDT tand 2 On-On 1 Solder EG2624-ND 7.10 6.34 5.47 | KO103D701 
2B 90° Indexing SPST tand 2 Off-On 1 Solder EG2625-ND 3.45 3.08 2.66 | KO106A102 
3C 45°-45° Indexing SP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2626-ND 13.46 12.01 10.35 | KO130AA126 
3C 45°-45° Indexing DP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2627-ND 14.27 12.74 10.98 | KO130BA126 
3D 90° Indexing DPDT 5 On-On 4 Eyelet EG2628-ND 13.46 12.01 10.35 | KO1300A126 
3E 90° Indexing SPDT 3and 5 On-On 4 Eyelet EG2629-ND 13.46 12.01 10.35 | KO130RA126 
@= Detent Pasition © = Keypull Possible ‘A= Momentary 4F 45° Indexing SPDT 1 On-Mom Covers Eyelet EG2630-ND 12.82 11.44 9.86 | KO129E 
5 7 = 7 Rubber Cover for KO103 Series... £G2631-ND 97 87 75 | KOC1 
Series Ratings Insulation Resistance Metal Dust Cap for KO130 Series £G2632-ND 460 «4113.54 | KOMA 
K0103 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200MQ min. Replacement Keys 
KO106 | 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200M0 min. Replacement Key, Keycode 701.. £G4405-ND 1.22 7.09.94 | KOKEY701 
K0129 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MQ min. Replacement Key, Keycode A126 EG4406-ND 1.22 1.09 94 | KOKEYA126 
K0130 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MQ min. Replacement Key, Keycode 102.. EG4407-ND 1.22 1.09 94 | KOKEY102 


NKK’ Keylock Switches 
SWITCHES 


Features: * SK series: Short behind panel dimension - only 1.063"(27.0mm); Detent mechanism gives crisp, positive action for accurate switch setting * CK series 
High insulating material withstands over 15 kilovolts of electrostatic discharge, thus providing antistatic feature. Rugged, die cast housing designed for higher 
security requirements Specifications: * Power Voltage: 3A @ 250V AC * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Mechanical Life: 30,000 cycles minimum 
+ Electrical Life: 10,000 cycles minimum Materials: * Housing/Bushing: Zinc alloy with chrome plating for CKL series; Glass fiber reinforced PBT for CKM series 


(14.0) Dia 


Dimensions in (mm) Inch 


(@ 12.0) 
472 


Ke 
Key Positions Roarett Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 | Part No. 
12mm Miniature Low Security (All same Keycodes) 
On None On 1,3 360-1935-ND 12.71 9.21 8.20 | SK12AAWO1-RO 
: On None On 1 360-1936-ND 1271 9.21 8.20 | SK12BAWO01-RO 
On Off On 1255: 360-1937-ND 13.39 9.70 8.63 | SK13DAW01-RO 
On Off On 2 360-1938-ND 13.39 9.70 8.63 | SK13EAW01-RO 
Replacement Key for SK12 Switches, Marked 1201 360-1010-ND 2.56 1.52 1.36 | AT4081 
Replacement Key for SK13 Switches, Marked 1301 360-2289-ND 2.56 1.52 1.36 | AT4082 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version (10 Keycodes) 
On None On 1,3 360-1447-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12AFWO1 
2 On None On 1 360-1448-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12BFWO01 
On Off On 2 360-1449-ND 13.51 9.83 8.91 | CKM13EFWO1 Pe 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version (25 Keycodes) (19.0) Dia (320) Dia 
On None On 1,3 360-1450-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12ATWO1 1 , 
2 On None On 1 360-1451-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12BTWO1 
On Off On 2 360-1452-ND 13.51 9.83 8.91 | CKM13ETWO1 
19mm High Security - Flat Key Version (25 Keycodes) (o ASO) (@ 19.0) 
On None On 1,3 360-1453-ND 12.67 9.18 8.17 | CKL12AFWOt ; 748 
3 On None On a 360-1454-ND 12.67 9.18 8.17 | CKL12BFWO1 
On Off On 2 360-1455-ND 13.66 9.94 9.01 | CKL13EFWO1 ly "| 
19mm High Security - Tubular Key Version (50 Keycodes) (14.6) (172) 
On None On 4,3 360-1456-ND 1267 9.18 8.17 | CKL12ATWO1 575 : 
3 On None On 1 360-1457-ND 12.67 9.18 8.17 | CKL12BTWO1 
On Off On 2 360-1458-ND 13.66 9.94 9.01 _| CKL13ETWO1 + 1 Key Supplied * 1 Key Supplied 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Keylock Switchlocks 


Note: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring. 


Specifications: * Cylinder Material and 
Lock Body: Zinc Alloy »* Terminals: Screw 
type © Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Characteristics: * Contact Rating: 1A @ 120VAC 


Specifications: * Cylinder Material and Lock Body: 
Zinc Alloy * Terminals: Screw type * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Characteristics: * Con- 
tact Rating: 5A @ 115VAC, 15A @ 24VDC Contact 


Specifications: * Cylinder Material and Lock Body: 
Zinc Alloy * Terminals: Screw type * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Characteristics: * Con- 
tact Rating: 1A @ 120VAC «Contact Timing: Non- 


shorting »* Actuator Travel: 90° * Life Expectancy: * Contact Timing: Non-shorting » Actuator Timing: Non-shorting »* Actuator Travel: 90° « Life 
10,000 Cycles Travel: 90° © Life Expectancy: 10,000 Cycles Expectancy: 20,000 Cycles 
Lock Keypull Switch Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 10 25 50 Part No. 
1,2 On-Off 450-1003-ND 17.17 15.70 14.72 14.23 2SKF132AEL01 
1 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 16.85 15.41 14.45 13.97 2SKF131AEL01 
1 only Off-Mom 450-1008-ND 23.66 21.64 20.28 19.61 2SKF231AEL01 
1,2 On-Off 450-1004-ND 18.46 16.88 15.83 15.30 2SWK132AL101 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 21.89 20.02 18.77 18.14 2SWK131AL101 
1 only Off-Mom 450-1007-ND 16.22 14.84 13.91 13.45 2SWK231AL101 
1,2 450-1011-ND 20.74 18.96 17.78 47.19 SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 20.74 18.96 17.78 17.19 SWK121F315 
1 only 450-1009-ND 20.74 18.96 17.78 17.19 SWK123F315 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2120 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Basic Type Snap Switches 


D3V Series — Low 
Cost Series 


D2vVW Series — 
Watertight Series; IP67 


V Series — SS Series — 


Standard Series 
VX Series — Low 
Current STD Series 


Simulated 


Roller Lever Roller Lever 


Pin Plunger 


V/VX Series: Features: * Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 30 operations per 
minute * Contact Resistance: 15mQ maximum » Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 80°C »* Humidity: 85% RH 
maximum « Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum; Electrical: 100,000 operations minimum 

D3V Series: Features: * Reliable and safe basic switch * External lever * Environment friendly with beryllium free 
contacts * Low cost version of V Series 


Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight, high-precision miniature basic 
switch — meets IP67 requirements » Monoblock construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places 
or where water is sprayed This series internal mechanism assures high operating-position accuracy (0.4mm) and long 
life (Mechanical: 10 million operations) * Wide operating temperature range of -40°C ~ 90°C is ideal for any operating 
environment * General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 


SS/SS-P Series: Features: * Economical, subminiature basic switch offers long mechanical service life (SS-1 and SS-5 
Series: 30 million operations minimum; SS-10 Series: 10 million operations minimum; SS-P Series: 1 million operations 
minimum) * Wide switching capacity range from micro-voltage/ current loads (1mA @ 5VDC) to high-capacity loads (10.1A 
@ 250VAC) Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Humidity: 85% RH maximum 


Watertight D2SW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight miniature basic switch — meets IP67 
requirements * A wide operating temperature range of -40°C ~ 85°C is ideal for any operating environment « Ideal for the 
automobile, agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 
supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 


Standard Series 


SS-P Series — 
Low Cost Series 


D2SW Series — 
Watertight; IP67 


D2SW-P Series — Low 
Cost, Watertight; IP67 


Fig. 9 — D2F Series 


=| X 


Simulated 


Roller Lever Pin Plunger 


Roller Lever 


per minute; Electrical: 30 operations per minute * Contact Resistance: 70mQ maximum « Life Expectancy: Mechanical: 
5,000,000 operations minimum; Electrical: 200,000 operations minimum * Ambient Operating Humidity: 95% maximum 
«Enclosure Rating: Reference to IP67 


Watertight D2SW-P Series: Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Life Expectancy: 
Mechanical: 1,000,000 operations minimum * 2A @ 250VAC * IP67 Sealed 


D2F Series: Features: * Super compact; ideal for PCB mounting © Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism « Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height difference at the 
case bottom « Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office equipment to audio equipment 
and communications equipment 


D3C Series: Features: « Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing »*3mm long stroke 
*PCB mount switch with 100mA capacity «Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. »* Compact size (8W x 6H x 4.2D mm) Characteristics: * Operating Frequency: 
Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute »* Contact Resistance: 50m maximum 
« Ambient Operating Temperature: -20°C ~ 80°C » Operating Humidity: 65% maximum at 5°C ~ 35°C * Service Life: 50,000 
operations minimum at the rated switch frequency 


Watertight D2HW Series: Features: * Smallest sealed snap action switch » Fully sealed construction » Lead free 
construction * Conforms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) *Long stroke, even without levers for reliable 
On-Off action 


Contact} Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1 25 50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. 
V Series 4] spor | 16 | .1870C (4.75) | 326 | 1259f| SW703-ND 214 1.93 1.71|D3V16G41C25K 
1] spor | 10 | .187QC (4.75) | 24.38] 100gf | Sw126-ND 233 210 1.87 |V-10G-1C24-K 4| spot | 16 | .187Q¢ (4.75) | 32.6 | 125g¢| SW704-ND 210 1.90 1.69/D3V16G4miC25K 
+| spor | 45. | 187 06 (4.75) | 24.38 | 200g | swe74-No 233 210 1.87 |V-15G-1C5-K 3| spot | 16 | .187Q¢ (4.75) | 34.0 | 1259f| Sw705-ND 258 233 2.07|D3V16G61C25K 
2 SPDT 10 187 QC (4.75) | 38.35 | 1259f | SW127-ND 236 213 1.90 |/V-10G2-1C25-K 3 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW706-ND 2.37 2.14 1.90|D3V16G6M1C25K 
3 | SPDT 10 | 187 QC (4.75) | 24.38 | 240gf | SW128-ND 2.84 2.56 2.27 |V-10G5-1025-K Watertight IP67 D2VW Series 
1 | Spor 15 | 187 Qc (4.75) | 24.38) 200gf | Sw129-ND 2.33 2.10 1.87 |V-15G-1C25-K 1) SPOT | O41 | .187 QC (4.75) | — | 200gt [SWez7Ne 4.48 4.03 3.59 /D2VW-01-1HS 
+] spor | 15 | 18700 (4.75) | 24.38 | 400g¢ | sw130-ND 233 210 1.87 \V-15G-1026-K 1) SPDT | 0.1 12 Wires (204.8)/ — | 200g eee ee Sadek Deo is 
2] spot | 15 | 18706 (4.75) | 38.35) 1259t | sw132-ND 2.36 243 1.90 /V-15G2-1026-K ; in . eis Hes He ey eH ne ie Reet 
By) SEDI 15 | 187 QC (4.76) | 38.35 | 12501 ESE 21S 0 Nelsen ee 2| SPDT | 0.1 |12Wires (304.8)| 59.0 | 120gf | Sw430-ND 9.66 8.70 7.73 |D2VW-01L1-1MS 
2) SPDT | 15 | .187-0¢ (4.75) | 62.28) 100g ee ee 258 2.93 2.07 /V-15G3-1024-K 3] SPDT | 0.1 | 18700 (4.75) | 20.1 | 230g | SW864-ND 649 5.84 5.19 |[D2VW-O1L2A-1HS 
2| SPOT | 15 | .187 00 (4.75) | 62.23 | 70of SWI83:ND 2.58 233 2.07 V-15G3-1025-K 3) spot | oa | 18700 (4.75) | 34.0 | 1209] swa31-ND 7.49 6.48 5.76 |D2VW-01L2-1HS 
2) SPOT | 15 | .187 QC (4.75) | 62.23 | 130gf | SW134-ND 2.58 2.33 2.07 V-15G3-1C26-K 3} spoT | 041 |12Wires(304.8)| 34.0 | 120gf | Sw432-ND 9.40 8.46 7.52 |D2VW-01L2-1MS 
4] spot | 15 | .1870¢ (4.75) | 38.86] 1259¢ | sw135-ND 250 226 2.01 /V-1564-1025-K 1| spot | 5 | 48700 (475) | — | 200a¢ | swaga-nD 431 3.88 345 |DOVW-5-1HS 
3 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 480gf | SW136-ND 2.84 2.56 2.27 |V-15G5-1C26-K 1 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)} — | 200gf | Sw434-ND 7.11 6.41 5.69 |D2VW-5-1MS 
3 | spoT | 15 | .187 QC (4.75) | 34.04 | 250gf | SW151-ND 2.84 256 2.27 |V-15G6-1C26-K 2] spor | 5 | 18700 (4.75) | 35. | 120gf | Sw435-ND 450 4.05 3.60 /D2VW-5L1-1HS 
VX Series 2| spot | 5 |12Wires (304.8)| 35.6 | 1209f | sw436-ND 6.93 6.24 5.55 |D2VW-5SL1-1MS 
2] spoT | 01 | 1870C(4.75) | 202 | 30gf | Sw987-ND 3.86 3.48 3.09 ]VX-012-1A3 3| spot | 5 | .1870¢ (4.75) | 34.0 | 1209 | swa37-ND 4.76 4.29 3.82 /D2VW-5L2-1HS 
2| SPDT 0.1 | .187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | Sw988-ND 4.09 3.68 3.27 |VX-013-1C23 3 | SPDT 5 _| 12 Wires (304.8)| 34.0 | 120gf | SW438-ND 7.41 6.68 5.94 |D2VW-5L2-1MS 
3] spot | o1 | 18700 (4.75) | 594 | 60gf | sws76-ND 4.31 3.88 3.45 /VX-015-1023 SS Miniature Series 
1] spor | 5 | te7aca7s) | — | 25ar | swoo0-np 951 297 2.01 WK54A2 7 | SPDT Gold] 0.1 | .110QC (279) | 13.46] S0gf | SW138-ND 262 236 2.10|SS-01FT 
| seot | 5 | te7acc475) | — | sooe | swaot-wo ost 297. 901 Wieatad 7 | SPDTGold| 0.1 | .110. QC (2.79) | 13.46) 25qf | Sw1005-ND 278 251 2.23/SS-01-ET 
1) spot] 5] 487 00 (475) | — | asa | swwoe2-no aqaT an oe ACD 5 | SPDTGold| 0.1 | .110.QC (2.79) | 19.69) 50gt | Sw139-ND 2.92 264 2.34/SS-01GLT 
+) spot | 5 | 18700¢(4.75) | — | soot | swo93-no 3.43 2.82 2.51 [VX-5-1623 : call a es Hae He pe sasea a a . oun 
0 i oun i lg - y q J -( 
2) SPOT | 8 | 187 0 (4.75) | 202 | 30ut eae oe ees ne 6 | SPDT Gold| 0.1 | PCMount | 2159] 50gf | SW240-ND 254 2.29 2.03|8S-01GL13D 
2) SPOT | 5 | .187.06 (4.75) | 59.4 | 200f (ee oD $65" 9.20: 2.92 /VX-53-183 6 | SPDTGold| 0.1 | SolderTerm. | 21.59) S0at | Sw865-ND 262 236 210|SS-01GL13 
2| SPOT | 5 | -187 00 (4.75) | 59.4 | 20of (SWSSZEND 2.92 264 2.34 |VX-63-1028 8 |SPDTGold| 0.1 | PCMount | 19.61) Soot | sw343-ND 3.04 2.74 2.44|SS-016L2D 
4) SPOT 5 | .187 QC (4.75) | 32.6 / 30gf | SW998-ND 3.50 3.15 2.80 |VX-54-1A3 8 | SPDTGold) 0.1 PC Mount | 19.61] 16qf | Swse6-ND 3.04 2.74 2.44/SS-01GL2-FD 
4| spot | 5 | 18700(4.75) | 326 | 30gf | sw999-ND 280 253 2.25 /VX-54-1023 7| spor | 5 | Solderterm. | 13.46) sogf | sws70-ND 153 198 123/SS-5£ 
3 | SPDT 5 | .187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW1000-ND 3.17 2.85 2.54 |VX-55-1A3 7 | SPDT 5 Solder Term. | 13.46 | 150gf | SW868-ND 1.34 1.21 1.07]SS-5 
3| SPDT | 5 | 187 QC (4.75) | 20.1 | 6O9f | SW1001-ND 3.17 2.85 2.54 /VX-55-1023 7| spot | 5 | Right Angle PcB| 13.46 | 1S0gf | sw869-ND 1.68 1.52 1.35|SS-5D2 
3| spot | 5 | 18700(4.75) | 34.0 | s0gf | sw1o02-ND 3.95 3.56 3.16 |\VX-56-1A3 7| spot | 5 | .110.Q¢ (2.79) | 13.46] 150gf | Sw141-ND 171 154 1.37|8S-5T 
3| spot | 5 | 18700(4.75) | 34.0 | sogf | sw1003-ND 3.17 285 2.54 /VX-56-1023 5| spot | 5 | SolderTerm. | 14.5 | 50gf | Sw986-ND 1.46 1.32 1.17|SS-56L 
D3V Series 5| spot | 5 | Solderterm. | 14.5 | 16gf | SW1007-ND 177 1.60 1.42|SS-5GL-F 
1 SPDT 11 | 187 QC (4.75) | 20.2 | 200gf | SW707-ND 1.86 1.68 1.49/D3V11G1C25K 5 | SPDT 5 | .110 QC (2.79) | 19.69) 50gf | SW143-ND 1.56 1.41 1.25)SS-5GLT 
2] SPDT 11 | 187 QC (4.75) | 35.6 | 125gf | SW708-ND 244 193 1.71)D3V11G21C25K 6 | SPOT 5 | Solder Term. | 21.59) 16gf | SW1006-ND 150 1.36 1.21)SS-5GL13-F 
2) spor | 11 | .187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW709-ND 210 1.90 1.69/D3v11Gamic25k] | 6 | SPOT 5 | 110 QC (2.79) | 21.59] SOgf | SW144-ND 1.50 1.36 1.21) SS-SGL13T 
4] spot | 41 | 18700(4.75) | 326 | 1259¢ | sw710-ND 244 1.93 1.71 |D3V11G41C25K 6) SPDT | § | SolderTerm. | 21.59) S0gf (oe gUD 1.90 1.71 1.52 /88-56L18 
4] spot | 41 | 1870¢(4.75) | 32.6 | 1259¢ | sw711-ND 240 1.90 1.69/D3v11G4M1C25k : a : Horas var oo eae et =f - aee 
3] spor | 11 | 1870 (4.75) | 34.0 | 1259f | Sw712-ND 258 233 2.07 |D3V11G61C25K a| seor | s | 1to0cc79) |1961| soot (eee gece ean 
3] spor | 11 | 18700 (4.75) | 34.0 | 1259¢ | sw713-ND 237 214 1.90/avtieemtc2sK| | 5) Soot | 5 | ‘soidertem. | 1061 sogt |swise-ND ie er quad seneio 
1| spot | 16 | .187.Q€ (4.75) | 20.2 | 2009¢ | sw700-ND 186 1.68 1.49/D3V16G1C25K 3 | sapar ||! te PC Mount | 1246 | 1500" [Nett dine ats 498 [deen 
2} spot | 16 | 18700 (4.75) | 35.6 | 1259¢ | sw701-ND 214 1.93 1.71 |D3v1eG21C25K Githond 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont, 


Fig. 11 — D2FW Series D2MQ Series D2HW Series — Watertight; IP67 
Watertight; IP67 


ee —< Fig. 15 
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Fig. 14 — D3C Series 


Pin Plunger Leaf Lever 


Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “Xx” | ation | Digi-Key Price Each == |Omron Contact | Rating Size “x” | ation | Digi-Key Price Each |Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 125 50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) — | (mm) | Force | Part No. 125-50 |Part No. 
5) SPOT | 5 PC Mount | 19.69) SOgf | SW2H2:ND) TSG 20l Tal SoraeD 9] spoT | 04 | SolderTerm | 5.18 | 150gt | sw857-ND 1.30 1.17 1.04 |[D2F-01-D 
6) spor | 5 PC Mount | 21.59) SOgf | SW2AS:ND) Tee “1ef8c Te86)/SS7eG1 120) 9} spoT | 04 | PCMount | 5.18 | 759f | Sw502-ND 1.27 444 1.02 |D2F-01F 
8) SPOT | 5 PC Mount | 19.61) SOgf |SWzaa a) 218 “197. 31,75)/S5-86L2D 9} spot | 04 | PCMount | 13.97] 80gf | SW154-ND 141 4.27 1.13 D2F-O1L 
7| spot | 10 | 11000 (2.79) | 13.46) 150gt | sw245-ND 274 247 2.20/SS-10T pel sepbTe ‘| “ed solder | 12.8 | oat | Swed0-nD 568: 347 047 NOEHILD 
5 | spot | to | .110.a¢ (2.79) | 19.69] Soot | sws67-ND 2.01 1.81 1.61|SS-10GL sll -cebbTe | PC Mount | 5.18 | 75gf | SW503-ND ion “joo aeinoee 
: okt : ee tee as es ae on oe 10] spor | 01 | PCMount | 13.97] 75gf | swe5s-ND 141 1.27 1.13 /D2F-01FL 
‘ 79) | 21.59] 509 A 54 2.29 2.03 |ss- 
8| spot | to | 11000 (2.79) | 19.61] Soot | sw248-ND 280 253 2.25|SS-10GL2T a ae ] Pane fee oe eee ae na ee a 
ai ; a aa70 | io ESS sere =p ee SGP 10| SPDT 3 PC Mount | 13.97 80gf | Sw152-ND 1411.27 1.13 |D2F-L 
ri see ha soiter | 1968| Sour (eee nai sees to] spor | 3 PC Mount | 13.97] 25gf | SW153-ND 141 1.27 1.13 /D2F-EL 
a] Seni || <a Solder | 20.95 | Sogt [AMRREINT ‘oy sal Sv lse-aeiaae to] spot | 3 PC Mount | 13.97| s0gf | Sws60-ND 259 234 2.08 /D2F-L2 
7| spot | 3. | 11000 (2.79) | 12.70] 1509¢ | sw766-ND 77.70 .62|8S-3GPT 10) SPOT | 4 Right Angle | 14° | 26gf (oD 186) 164 1.46 Der TLA 
5 | spot | 3. | .11000(2.79) | 19.65) Soot | sw767-ND 90 81 .72|SS-3GLPT 10) SPOT | 3 | RightAngle | 14° | 80ot (Oya 195.78 158 Deeb 
6 | Spor | 3 | 11000 (2.79) | 20.95] S0af | SW768-ND 9081 .72|SS-3GL13PT ta) spoT | 3 Left Angle | 14 | S0ot SMesoND (85) 060 LAB DEE EAL 
7 | SPDT 3 | PC Mt. (uneven) | 12.70 | 150gf | SW769-ND 77 70 ~+.62|SS-3GPD Watertight IP67 D2FW Series 
5 | spot | 3. | pcm (uneveny| 19.65 | sogt | sw770-ND ‘90 «at. 18s-4GLPD 11] SPST-NO | 0.1 |12Wires (304.8)| 22.8 | 250gf | SW511-ND 558 5.03 4.47 |D2FW-GO73M 
6 | spot | 3. | PCM (uneven)| 20.95 | soot | sw771-ND ‘90 at. 72 |8S-36L12PD 11] spsT-No | 1 |12Wires (304.8)| 22.8 | 250gf | SW512-ND 5.58 5.03 4.47 |D2FW-G273M 
7| spor | 3 | pcm (even) |1270| 1500¢ | sw772-no 77-70 .6218S-36PR 11] SPST-NO | 0.1 |12Wires (304.8)| 19.0 | 300gt | Sw513-ND 5.58 5.03 4.47 |D2FW-Go83M 
5 | spor | 3 | PCMt (even) [19.651 Soot |SW773-ND 908172 1SS-3GLPB 11] SpsT-No | 1 |12Wires (304.8)| 19.0 | 300gt | sw514-ND 5.58 5.03 4.47 |D2FW-G283M 
6| spot | 3 | PCMt (even) | 20.95) Soot | sw774-ND 90 81 .72/SS-3GL13PB D2M@Q Series 
7 | spoT Gold] 0.1 Solder | 12.70 | 150gf | Sw775-ND 79 71 .63)SS-01GP 12 |SPDT Silver] 500mA] 05 (1.27) | 6.00 | 120gf| SW145-ND 3.02 273 2.42 /D2MO-1 
5 | SPDTGold| 0.1 Solder | 19.65] SOgf | SW776-ND 90 81 .72|88-01GLP 13 SPOT Silver|500mA) 05 (1.27) | 7.70 | 60gf | Sw146-ND 3.12 281 2.50 /D2MO-1L 
6 | SPDTGold| 0.1 Solder | 20.95 | S0gf | SW777-ND 92.83 _.74|SS-013GL13P D3C Series 
7 |SPDTGold) 0.1 | .110 QC (2.79) | 12.70 | 150gf | SW778-ND 79 71 .63|SS-01GPT 14 | Non-Short | 0.1 PC Mount 8.69 | 130gf | SW224-ND 1.22 111 .98/D3C-1210 
5 | SPDTGold} 0.1 | .110 QC (2.79) | 19.65) 50gf | SW779-ND 92.83.74 )SS-O1GLPT 14| Shorting | 0.1 PC Mount 8.69 | 130gf | SW226-ND 1.22 141  .98/D3C-2210 
6 | SPDTGold| 0.1 | .110.Q¢ (2.79) | 20.95) Sogt | sw780-ND 92 83 .74|SS-01GL13PT 14| Non-Short | 0.1 | PCMount | 8.69 | 40g | sw225-nD 122 441 98 |3c-1220 
7 | SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 12.70 | 1S0gf | SW781-ND 82.74 .66|SS-01GPD 14| Shorting | 0.1 | PCMount | 8.69 | 4ogt | sw227-ND 122 441 98 |pac-2220 
5 | SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 19.65) 50gt | SW782-ND 90 81 .72|8S-01GLPD Watertight IP67 D2HW Miniature Series 
6 | SPDTGold| 0.1 | PCMt (uneven) | 20.95] S0gf | SW783-ND 92 83 .74|SS-O1GL13PD is) spoT | 2 [Romangercs) — | ect SEI 1a q7e ee GNA 
7 | spoTGold| 0.1 | PC mt (even) | 12.70 | 150gt | Sw784-ND 77 70 62|88-01GPB 188| spot | 2 |Rightangierca| — | 7ect [a Bai 0 10% sal DARL OHIO 
5 | SPDTGold| 0.1 | PCMt.(even) | 19.65) 50gt | Sw785-ND 90 81 .72|SS-01GLPB ssc| spot | 2 | stagheecs | — | ect J Saar. o48 164 |GBHWABOID 
6 | SPDTGold| 0.1 | PCMt.(even) | 20.95) S0gt | Sw786-ND 90 81 .72|SS-01GL13PB sa|_spot | 2 |downWeLeade| — | 7ect in Foge daa. 44 |AoHWERO Ih 
Watertight IP67 D2SW Serles 158] SPDT 2  |Down Wire Leads] — | 76qf | sw720-ND 4.93 4.44 3.94|D2HWBL201M 
: pai : aoe ee oe heirs a ke a penal 15D; SPDT 2 |DownWire Leads| — | 7ég¢ | SW721-ND 5.43 4.89 4.34 [D2HWC201M 
rae 16a) spoT | 2 |RightAnglePcs| 13 | 6tof | sw717-ND 2.07 1.86 1.66 |D2HWBR211DR 
6 || ROE 3/12" Wires (804.8) 19.69) 60g (eee Ba) Age “442 /D2SW SPINS 16A| SPDT 2 Down Wire Leads| 13 | 61gf | SW722-ND 518 4.66 4.14 [D2HWBR211M 
6) sebr |) 3 Solder | 21.58) 60ot eae 3:99) 9.05; 2.74 |D2SW-SLSHS 168} spot | 2 |DownWireLeads| 13 | 6tof | SW723-ND 415 3.74 3.32 /D2HWBL211M 
6 | SPOT | 3 _|12" Wires (304.8) 21.59 | 60gf | SW207:ND 5.52 497 4.42 /D2SW-3LaMS 160/ spot | 2 |DownWireLeads| 13 | 6tof | SW724-ND 5.60 5.04 4.48 /D2HWC211M 
7) SPOT | 3 Solder | 13.46 | 180gf | SW228-ND 3.19 2.87 2.55 /D25W-3HS teal SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 61of | SW725-ND 5.18 4.66 4.14 [D2HWBR212MR 
7) SPOT | 3 | .110 QC (2.79) | 13.46 | 180gf | SW229-ND 319° 2:87 2.55 /D2SW-3TS 16B| SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 6tof | sw726-ND 445 3.74 3.32 /D2HWBL212MR 
7) SPOT 3 PC Mount | 13.46 | 180gf ) SW291-ND 3.19 2.87 2.55 /D2SW-3DS 16D] spst-nc | 2 |RightWire Leads) 13 | 6igt | Sw727-ND 5.60 5.04 4.48 [D2HWC212MR 
7 | SPOT 3 12" Wires (304.8)} 13.46 | 180gf | SW292-ND 5.29 4.77 4.24 |D2SW-3MS 16A| SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW728-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBR213MR 
8 | SPOT | 0.1 12" Wires | 19.61 | GOgf | SW862-ND 6.27 5.64 5.02 |D2SW-O1L2MS j6B| SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW729-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL213MR 
8 | SPDT 3 Solder | 19.61) 60gf | SW237-ND 3.87 3.48 3.10 |D2SW-3L2HS 16C| SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW730-ND 5.60 5.04 4.48 [D2Hwc213MR 
8 | SPDT 3/12” Wires (304.8)) 19.61 | 60gf | SW238-ND 5.83 5.25 4.67 |D2SW-3L2MS 16A] SPST-NC | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61gf | SW731-ND 415 3.74 3.32 /D2HWBR212ML 
Watertight IP67 Low Cost D2SW-P Series 168] SPsT-NC | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61gf | SW732-ND 4.15 3.74 3.32 |D2HWBL212ML 
6] spoT | 01 | .110QC (2.79) | 15.8 | 6tof | Sw805-ND 1.85 1.67 1.48 |D2SW-POILST 16A] SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61gf | SW733-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR213ML 
6 | SPDT | 0.1 |PCMt.(uneven)| 15.8 | 61of | SW806-ND 1.85 1.67 1.48 |D2SW-PO1L3D 168] SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 6tgf | SW734-ND 4.15 3.74 3.32 |D2HWBL213ML 
6 | SPDT | 0.1 | PCMt (even) | 15.8 | 6tof | SW807-ND 1.71 1.54 1.37 /D2SW-POIL3B 17] SPDT 2 [Down Wire Leads) 16 | 61gf | SW737-ND 518 4.66 4.14 [D2HWBR231M 
6 | SPDT | 0.1 |12" Wires (304.8)) 15.8 | Gigf | SW808-ND 3.96 3.57 3.17 |D2SW-POIL3M 17B] SPDT 2 |Down Wire Leads} 16 | 61gf | SW738-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL231M 
7 | SPDT | 0.1 | .110QC (2.79) | —_ | 183gf | SW803-ND 1.33 1.20 1.07 |D2SW-POIT 16B) SPDT 2 | Right Angle PCB) 20 | 41gf | Sw718-ND 2.07 1.86 1.66 |D2HWBL221DL 
7 | spot | 041 |Pcwt (uneven)! — | 183gt| Swso4-ND 133 1.20 1.07 |Dasw-Po1D 16a) spoT | 2 |DownWireLeads| 20 | 41gf | Sw735-ND 4.15 3.74 3.32 |D2HWwBR221IM 
6| spot | 2 Solder | 15.8 | 61gf | Sw811-ND 1.65 149 1.32 /D2Sw-P2L3H 168] spoT | 2 |DownWireLeads| 20 | 4tgf | Sw736-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL221M 
6 | SPDT 2/12" Wires (304.8)) 15.8 | 61gf | SW812-ND 3.77 3.40 3.02 |D2SW-P2L3M 18A| SPDT 2  |DownWire Leads) 8 | 183gf| SW739-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBR261M 
7 | SPDT 2 | 110. QC (2.79) | — | 183gf | SW809-ND 1.27, 1.15 1.02 |/D2SW-P2T 18B} SPDT 2  |Down Wire Leads) 8 | 183gf| SW740-ND 415 3.74 3.32 |D2HWBL261M 
8| spoT | 2 Solder | 14.5 | Gtof | SW810-ND 2.04 1.84 1.63 /D2SW-P2L2H 17a) spot | 2 |DownWireLeads| 16 | 183gt| Sw741-ND 415 3.74 3.32|D2HWBR271M 
D2F Series 178] spoT | 2 |DownWireLeads| 16 | 183gt| Sw742-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL271M 
9] SPOT | 3 PC Mount | 5.18 | 150gf | SW500-ND 127 1.14 1.02 [Dar 19a) spoT | 2 |DownWire Leads| 20.85 | 92gf | Sw743-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBR281M 
9| spot | o1 | PCMount | 5.18 | 150gf | SW501-ND 127 1.14 1.02 [D2F-01 198] spoT | 2 |DownWire Leads| 20.85 | 92gf | Sw744-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HwBL281M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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B3J Series — Tactile Switches 


Superior snap action using Omron’s B3F tact switches and hinged lever cap. Switches 

include hinged caps that are available with none, 1 or 2 LED’s. Ideal for data entry, logic and digital signal 
input. 

Characteristics: Switching Capacity: 1-50mA, 5-24VDC * Ambient Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact 
Resistance: 100m maximum (rated 1mA, 5VDC) ° Dielectric Strength: 500VAC, 50/60Hz for 1 minute 
* Bounce Time: 5ms maximum * Life Expectancy: 3,000,000 operations minimum LED: VF: 2.0VDC IF: 
20mA * VR: 5VDC 


OMRON. 


J Series — Mini Snap Switches 


Features: * Snap-action switch allows large-capacity switching (7A @ 250VAC) in spite of its small size (8.9 
x 12.7 x 5.1mm) ¢ Particularly suitable as control switches for applications where there are restrictions on 
installation space and weight 


Characteristics: * Contact Resistance: 15mQ maximum * Dielectric Strength: 600VAC, 50/60Hz for 1 
minute between terminals of the same polarity »* Durability: Mechanical: 10,000,000 operations minimum; 
Electrical: 50,000 operations minimum * Ambient Operating Temperature: -10°C ~ 80°C 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron , pcoloior Color of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) _| Part No. 1 25 50_|Part No. Fig. | Hinged Button LED Part No. 1 25 50_| Part No. 
1 140 Pin Plunger = SW813-ND 8.38 7.55 6.71 | J-7 Light Gray = SW819-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1000 
ii 50 Short Hinge Lever 12.7 |SW814-ND 13.26 11.94 10.61 |J-7-V Black — SW820-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1100 
30 Hinge Lever 22.0 |SW815-ND 11.98 10.79 9.59 J-7-v3 1A ane = Sean ee ie ee eet ae 
. ‘ellow _ | x re é - 
2B 55 Short Hinge Roller Lever 11.5 | SW817-ND 13.87 12.49 11.10 | J-7-V22 Blue _ S$W2316-ND 4.61 1.45 4.29 | B3U-1400 
33 Hinge Roller Lever 20.5 SW818-ND 13.87 12.49 11.10 | J-7-V2 Light Gray Red SW821-ND 2.87 258 230 | B3J-2000 
1B Black Red SW822-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2100 
‘a Light Gray Green SW823-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-4000 
D2RW Series — Sealed Reed Black Green SW824-ND 287 2.58 2.30 | BaJ-4100 
. 4c Light Gray Red/Green SW825-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6000 
Snap Switches Black Red/Green sws26-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6100 
Features: 
¢ Internal reed switch circuit block is separated from the mechanical actuator block, enabling the circuit H iz 
block to be entirely sealed ¢ Use of a reed switch maintains high contact reliability with micro load range D2A Series = Push button Switches RoHS 


* Compatible mounting dimension as miniature basic switch models V and D2VW rar a j m 

Ultra subminiature detection switch with pushbutton 
Characteristics: action. 
* Switching Voltage: 100VDC maximum ¢ Switching Current: .25A maximum »* Contact Capacity: 10W 


: Features: 
maximum 


¢ Compact (8 x 6 x 4.2mm (W x H x D)) ® Light 
weight (approximately 0.3g) * 3mm long stroke 
* Built-in slide mechanism for selecting shorting or 
non-shorting timing of the switch »* Switch’s small 
size makes it ideal for household appliances, audio 
equipment, office equipment, communications equipment, etc. 

Characteristics: * Contact Rating: .1A @ 30VDC » Operating Frequency: Mechanical: 200 operations per 
minute; Electrical: 30 operations per minute ¢ Dielectric Strength: 250VAC, 50/60Hz for 1 minute * Ambient 
Temperature: Operating: -10°C ~ 70°C 


lk a.0 13-0 1.0 


= imi a Operating Force Switching Digi-Key Price Each Omron 
Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron 4 Har 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) |Part No. 1 25 ~—50 | PartNo. (Mexican iiming! RaGiNG! i 2S se MeCN 
1A 153 Pin Plunger —  |SW830-ND 2792 25.13 22.34/D2RWOt 100 Non-shorting SW831-ND 1.38 1.24 1.10 | D2A-1110 
1B 76 Hinge Lever 35.6 |SW829-ND 28.42 25.58 22.74] D2RWO1L1 100 Shorting SW832-ND 1.31 1.19 1.06 | D2A-2110 
1C 76 Hinge Roller Lever 34.0 |SW827-ND 28.92 26.03 23.14] D2RWOIL2 50 Non-shorting SW833-ND 1.31 1.19 1.06 | D2A-1120 
1D 76 Simulated Roller Lever | 32.6 [SW828-ND 28.42 25.58 22.74] D2RWOIL3 50 Shorting SW834-ND 1.31 1.19 1.06 | D2A-2120 


D3D Series — Miniature Door Switches 


Omron’s Mini Door Switch has a unique mechanism allowing switching of micro loads. Choose from plunger or lever actuators, both having a low operating 
force of 204g maximum. Uses JST’s HL connectors. Features: ¢ Disconnectable crimp connector for easier wiring * High contact reliability ensured with 
gold crossbar contacts * Low noise operation * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C * Contact Resistance: 100m maximum * UL, CSA, VDE approved 


Contact Actuator Operating Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Type Force g. Maximum Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT Plunger 204 SW745-ND. 1.83 1.65 1.47 D3D-111 
| SPST-NC Plunger 204 SW746-ND 1.60 1.45 1.29 D3D-121 
SPST-NO Plunger 204 SW747-ND. 1.60 1.45 1.29 D3D-131 
SPDT Lever 204 SW748-ND. 1.94 1.75 1.56 D3D-211 
2 SPST-NC Lever 204 SW749-ND. 1.71 1.54 1.37 D3D-221 
SPST-NO Lever 204 SW750-ND. 1.71 1.54 1.37 D3D-231 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 6,000 Part No. 
Connector Housing, 3-Pos. for D3D Switch 455-1562-ND 1.40 11.69 46.74 —_ — HLP-03V 
Contacts for Connector Housing, 18-22 AWG 455-1563-1-ND 51 4.22 16.87 455-1563-2-ND 25.31/M SSF-21T-P1.4 


OMRON. D2D Series — Door Interlock Switches 


Features: * Offers the minimum contact gap of 3mm required for power switches 
as standard equipment »* Safety considerations include a double return spring 
and direct drive positive contact opening feature * Conforms to Class II of VDE 


voltage: 125VAC = 16NO; 250VAC = 16NO; 380VAC = 16NO * Inrush Current: NC 
= 30A max.; NO = 30A max. * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 
per minute; Electrical: 60 operations per minute * Operating Temperature: -25°C ~ 


Insulation ¢ Pull-on lock model for easy maintenance Specifications: * Rated 85°C »* Mechanical Service Life: 10,000,000 operations per minute 
Contact Mounting Resistive Price Each Omron 
Form Method Type Load (A) 1 25 50 Part No. 
SPDT-NO-NC Screw Standard 16 SW980-ND 5.98 5.39 4.79 D2D-1000 
SPST-NC Screw Standard 16 SW981-ND 5.34 4.81 4.28 D2D-1002 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Standard 16 SW982-ND 6.67 6.01 5.34 D2D-1100 
SPDT-NO-NC Screw Pull-on lock 10 SW983-ND 6.84 6.16 5.47 D2D-2000 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Pull-on lock 10 SW984-ND 6.89 6.21 5.52 D2D-2100 
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OMRON. D3M Production Wired Snap Switches 


Easy wiring snap switch for general purpose snap switch applications. Contact current of .1A, ROHS Compliant and external levers, makes this switch an easy production type 


switch. Mating connector uses JST’s XA connector: XAP-02V-1 (455-1903-ND) 


Specifications: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations/minute maximum Electrical: 60 operations/minute maximum * Life Expectancy: Mechanical: 500,000 


operations Electrical: 200,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Contact Contact Dimension “X” Actuation Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) Force Part No. 1 25 50 Part No. 
1 SPST-NC AA 153gf SW877-ND 1.59 1.44 1.28 D3M-01 
SPST-NO AA _ 153gf SW878-ND 1.68 1.51 1.35 D3M-01-3 
OA SPST-NC AA 72" (18.2) 5igf SW879-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K1 
SPST-NO AA : : 5igf SW880-ND 1.94 1.75 1.55 D3M-01K1-3 
2B SPST-NC AA 72" (18.2) 102gf SW885-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L1 
SPST-NO AA i 102gf SW886-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L1-3 
3A SPST-NC AA 70” (17.8) 5igf SW881-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01K2 
SPST-NO AA : . 5igf SW882-ND 2.54 2.29 2.04 D3M-01K2-3 
SPST-NC AA si 102gf SW887-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01L2 
3B SPST-NO MA 70” (17.8) 1029f SW888-ND 2.40 2.16 1.92 D3M-01L2-3 
4A SPST-NC AA 78” (19.2) 5igf SW883-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K3 
SPST-NO AA : : 5igf SW884-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01K3-3 
4B SPST-NC AA 78” (19.2) 102gf SW889-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L3 
SPST-NO AA : 102gf Sws890-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L3-3 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,000 Part No. 
Connector Housing, 2-Pos. for D3M Switch 455-1903-ND 59 4.96 19.83 — = XAP-02V-1 
Contacts for Connector Housing, 28-22AWG | 455-1904-1-ND 24 1.98 7.91 455-1904-2-ND 11.87/M SXA-001T-P0.6 


OMRON. Basic Switches 


Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as motors, halogen lamps and solenoids. Omron’s “A” Series has the same body 
yet switches 20A loads with large inrush currents. All switches feature screw terminal connections and are UL listed CSA certified. Both series are momentary action, SPDT 
versions. Omron’s “TZ” Series incorporate a ceramic body, cobalt-alloy spring and special-alloy contact, thus ensuring high contact reliability at high ambient temperature. 


Smoothly operates at an ambient temperature of 400°C. Operates from -65°C ~ 400°C 


Snap Action Switches and 
High Temperature Basic Switches 


Industrial Sealed (IP67) Basic Switches 
(Hinge Roller Lever version shown) 


Operating Switch Actuator Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Force (max.) Current (A) Type Length (mm)|__ Part No. 1 25: 50 Part No. 
Snap Action Switches 
1 350g 15 Pin Plunger = SW190-ND. 7.49 6.75 6.00 Z15G-B 
2 350g 15 Spring Plunger = SW191-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GD-B 
2 350g 15 Short Spring Plunger = SW1004-ND 12.21 10.99 9.77 Z-15GD55-B 
3 350g 15 Panel Plunger = SW192-ND 12.55 11.30 10.04 Z15GQ-B 
2 550g 15 Slim Spring Plunger = SW892-ND 9.66 8.70 7.74 Z15GS-B 
4 350g 15 Panel Roller = SW193-ND 14.81 13.34 11.85 Z15GQ21-B 
5 350g 15 Panel Roller = SW194-ND 14.81 13.34 11.85 Z15GQ22-B 
6 70g 15 Lever 63.50 SW195-ND 10.03 9.04 8.03 Z15GW-B 
7 100g 15 Long Roller Lever 48.49 SW196-ND 10.03 9.04 8.03 Z15GW2-B 
8 160g 15 Short Roller Lever 26.59 SW197-ND 9.40 8.46 7.52 Z15GW22-B 
8 200g 15 Short Roller Lever 26.59 SW893-ND 14.18 12.76 11.35 Z15GW2255-B 
6 6g 15 Low Force Lever 63.50 SW198-ND 10.38 9.35 8.31 Z15HW24-B7-K 
i 625g 20 Pin Plunger _ SW230-ND 10.13 9.12 8.11 A20G-B7-K 
6 70g 20 Lever 63.50 SW231-ND 10.18 9.16 8.14 A20GV-B7-K 
7 90g 20 Long Roller Lever 48.49 SW232-ND 10.18 9.16 8.14 A20GV2-B7-K 
3 625g 20 Panel Plunger — S$W233-ND 15.40 13.87 12.33 A20GQ-B7-K 
8 160g 20 Short Roller Lever 26.59 SW234-ND 10.94 9.85 8.75 A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series ....... SW235-ND 92 83 74 AP-B 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series - | SW236-ND 4.79 4.32 3.84 AP-Z 
High Temperature Basic Switches 
1 500g 1 Pin Plunger = SW759-ND 222.99 200.70 178.40 TZ-1G 
8 240g 1 Short Roller Lever 26.59 SW762-ND 357.31 321.58 285.85 TZ-1GV22 
Industrial Sealed (IP67) Basic Switches 
7 1.96N 10 Long Roller Lever = Z2726-ND 20.12 18.64 17.40 D4MC-2000 
8 2.94N 10 Short Roller Lever = Z2727-ND 18.67 17.29 16.14 D4MC-2020 
3 5.88N 10 Panel Plunger _ Z2728-ND 24.18 22.39 20.90 D4MC-5000 
5 5.88N 10 Panel Roller Plunger _— Z2729-ND 25.29 23.42 21.86 D4MC-5020 
4 5.88N 10 Panel Cross Roller Plunger = 2Z2730-ND 25.29 23.42 21.86 D4MC-5040 


D4C Industrial Sealed Limit Switches 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed 


we 


construction and prewired 10' cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Dimension Operating Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. A(mm) Force (max.) | Current (A) Actuator Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 54.2 12009 5 Pin Plunger Z1055-ND 67.95 62.92 58.73 | D4C-1601 
2 67.0 12009 5 Roller Plunger Z1056-ND 67.95 62.92 58.73 | D4C-1602 
2 67.0 12009 5 Cross Roller Plunger Z2719-ND 67.95 62.92 58.73 | D4C-1603 
3 _ 580g 5 Roller Lever Z1057-ND 83.19 77.03 71.89 | D4C-1620 
1 75.7 18009 5 Sealed Pin Plunger Z2720-ND 69.08 63.96 59.70 | D4C-1631 
2 85.1 18009 6 Sealed Roller Plunger 22721-ND 69.08 63.96 59.70 | D4C-1632 
2 85.1 1800g 5 Sealed Cross Roller Plunger | Z2722-ND 69.08 63.96 59.70 | D4C-1633 
4 _ 150g 6 Nylon Plastic Rod Z2723-ND 67.95 62.92 58.73 | D4C-1650 


WL Robust Limit Switches 


Features: * Meets EN/IEC standards (only switches with ground terminals and prewired connectors with DC 
specifications) » Long Life Models for High Frequency applications * SPDT-DM Operation: the Single pole, double-break 
structure ensures circuit breaking * Waterproof to IP67 * Operation Indicators for Easier Daily Inspections (LD types only) 


Operating Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Force (N) | Current (A) Actuator Type Part No. 25 50 | Part No. 
1 13.34 10 Adjustable Roller Lever 22749-ND 82.20 76.11 71.04 | WLCA12-TS 
1 13.34 10 90° Adjustable Roller Lever Z2748-ND 82.20 76.11 71.04 | WLCA12-2-TS 
2 13.34 10 Roller Lever Z2751-ND 70.40 65.19 60.85 | WLCA2-TS 
2 8.83 10 90° Roller Lever Z2750-ND 74.73 69.20 64.59 | WLCA2-2-TS 
3 1.39 10 Adjustable Rod Lever Z2752-ND 76.45 70.79 66.07 | WLCL-TS 
= 26.67 10 Top Plunger 22753-ND 70.40 65.19 60.85 | WLD-TS 
— 26.67 10 Top-Roller Plunger 22754-ND 77.60 71.85 67.06 | WLD2-TS 
2 9.81 10 High Sensitivity Roller Lever Z2755-ND 117.26 108.58 101.34 | WLG2-LD 
4 1.47 10 6.5mm Diameter Coil Spring Z2757-ND 82.20 76.11 71.04 | WLNJ-TS 
4 1.47 10 8.0mm Diameter Coil Spring (Resin Rod) | Z22756-ND 78.74 72.92 68.05 | WLNJ-2-TS 


Schematic 


Adjustable Roller 


*D4C-1632 = 49mm 
D4C-1633 = 49mm 


Roller Lever 


~~ 
40 ~ 
Adjustable Rod 


Resin Rod 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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OmRON. w G 
ZE Industrial Sealed High Capacity Switches 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). NEMA sealed for 
extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Force (max.) | Current (A) Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 640g 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 52.60 48.71 45.46 | ZE-NA2-2S 
3 150g 15 Coil Spring Z1059-ND 53.75 49.77 46.45 | ZE-NJ-2S 
3 800g 15 Plunger Z1060-ND 40.80 37.79 35.27 | ZE-N-2S 
4 500g 15 Roller Plunger Z1061-ND 54.61 50.57 47.20 | ZE-N22-2S 


Safety-Door Switch 


Features: ¢ Special operation key that positively pulls apart contacts, contributing to machine safety * Degree of protection: IP67 » Conforms to the 
following EC Directives: Machinery Directive, Low Voltage Directive, EN50041, EN1088 »* Operating Temperature: -40 ~ 80°C * Conduit: 1/2-14NPT 
Life Expectancy: Mechanical - 1,000,000 Operations minimum * Conventional Enclosed Thermal Current: 20 A 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| A B Description Part No. i 25: 50 | Part No. 
1 411.5) 40 | 31.4 Safety Switch DP-N/C (2NC) 10A Sealed Z2433-ND 66.82 61.88 57.75 | D4BS-3AFS 
i “* | Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 10A Sealed Z2434-ND 66.82 61.88 57.75 | D4BS-35FS 
Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2430-ND rae 7.20 6.72 | D4BS-K1 
2 — _— — | Vertical Mount Key for D4BS Switch Z2431-ND 8.91 8.25 7.70 | D4BS-K2 
Adjustable Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2432-ND 27.63 25.59 23.88 | D4BS-K3 
Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 3A Sealed 2Z2731-ND 53.66 49.69 46.38 | D4NS-3AF 
F 96 31 30.2 Safety Switch DP-N/C (2NC) 3A Sealed Z2732-ND 53.66 49.69 46.38 | D4NS-3BF . . 
“© | Safety Switch 3P-N/C (2NC/1NO) 3A Sealed Z2733-ND 53.66 49.69 46.38 | D4NS-3CF Horizontal/Vertical 
Safety Switch 3P-N/C (3NC) 3A Sealed Z2734-ND 50.38 46.65 43.54 | D4NS-3DF Type Shown 
3 = = ___| Horizontal Mount Key for D4NS Switch 22724-ND 25.27 23.40 21.84 | D4DS-K3 
Horizontal/Vertical Mount Key for D4NS Switch Z2725-ND 30.27 28.04 26.17 | D4DS-K5 
. . . Honeywell's limit switches combine product selection, quality and reliability to give you 
Honeywell MICRO SWITCH™ Limit Switches the right product for your application, every time. Honeywell’s extensive product line W g 


Sensing and Control offers features and benefits at a competitive price to solve your switching needs. 


Dim. in inches 


1/2 Inch NPT 
Conduit Thread 


2.756 Max. 


2 
! 


2.99 
in 


A 
@.49 x 15 


©.16 x2 
Mounting 
holes 


Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. 1 10 100 Part No. 
1A 10 SPDT Roller Plunger 480-2701-ND 20.90 17.04 14.63 EVN2000C 
1B 10 SPDT Side Rotary with Roller 480-2699-ND 23.76 19.37 16.64 EVN2000A 
1c 10 SPDT Top Plunger 480-2700-ND 20.90 17.04 14.63 EVN2000B 
1D 10 SPDT Roller Arm 480-2702-ND 20.90 17.04 14.63 EVN2000D 
2 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2924-ND 61.38 51.15 46.04 GLAAO1A 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever with Plastic Roller 480-2925-ND 74.11 63.53 56.12 GLAA01A2A 
3A 10 SPDT Top Pin Plunger 480-2719-ND 39.19 31.97 28.36 GLCA01B 
10 SPDT Top Pin Plunger 480-2728-ND 26.40 21.52 18.48 GLDA01B 
3B 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2712-ND 41.80 34.10 30.25 GLCA01E7B 
10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2721-ND 34.32 28.16 24.64 GLDA01E7B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2713-ND 41.28 33.68 29.88 GLCA01A2B 
3C 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2722-ND 33.25 27.28 23.87 GLDA01A2B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2714-ND 41.28 33.68 29.88 GLCA01A2A 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2723-ND 33.25 27.28 23.87 GLDA01A2A 
3D 10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2715-ND 41.28 33.68 29.88 GLCA01A4J 
10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2724-ND 33.25 27.28 23.87 GLDAO1A4J 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2716-ND 37.54 30.80 26.95 GLCA01A1B 
3E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2725-ND 29.15 23.76 20.41 GLDA01A1B 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2717-ND 37.54 30.80 26.95 GLCAO1A1A 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2726-ND 24.20 19.73 16.94 GLDAO1A1A 


A With 4-pin DC Micro Connector —§ With 4-pin M12 Connector (Continued) 
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Honeywell 


Sensing and Contro) MICRO SWITCH™ Limit Switches (cont.) 


Dim. in inches 


.39 Stainless ©.20 x2 
@.20 x2 seeder 
Steel Plunger : Mounting i a Mounting 


holes 


1.73 


| 


Moonie 9.20 x2 
holes Mounting @.20 x2 
[holes Mounting 
| 4 holes 
1.73 
| ‘ ii 
Mfg No. 
Suffix 
3 
6 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. al 10 100 Part No. 
3F 10 SPDT Wobble Cat Whisker 480-2720-ND 41.80 34.10 30.25 GLCA01K8A 
3G 10 SPDT Top Roller Arm 480-2718-ND 47.55 38.79 34.41 GLCA01D 
10 SPDT Top Roller Arm 480-2727-ND 34.86 28.60 25.03 GLDA01D 
3H 6 SPDT Top Roller Plunger 480-2729-ND 31.64 25.96 22.72 GLDAO1C 
4A 10 SPDT Top Plunger 480-2735-ND 47.31 39.13 34.53 GLEA01B 
10 DPDT Top Plunger 480-2739-ND 63.36 52.80 47.52 GLEA24B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2730-ND 48.84 40.40 35.64 GLEA01A2B 
4B 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2731-ND 48.84 40.40 35.64 GLEA01A2A 
10 DPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2737-ND 64.85 54.04 47.74 GLEA24A2A 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2732-ND 45.46 37.09 32.90 GLEA01A1B 
4c 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2733-ND 45.46 37.09 32.90 GLEAO1A1A 
10 DPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2738-ND 60.39 50.33 45.30 GLEA24A1B 
4D 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2734-ND 49.86 41.24 36.39 GLEA01E7B 
4E 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2736-ND 52.91 43.76 38.61 GLEA01C 
10 DPDT Top Roller Plunger 480-2740-ND 68.81 57.34 50.65 GLEA24C 
5A 10 SPDT Top Plunger 480-2707-ND 16.15 12.49 10.65 GLLAO1B 
5B 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2703-ND 17.79 14.40 12.07 GLLAO1A1B 
5C 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Rubber Roller 480-2704-ND 20.30 16.55 14.21 GLLAO1A1Y 
5D 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2705-ND 19.00 15.39 12.90 GLLA01A2B 
5E 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rubber Roller 480-2706-ND 21.45 17.49 15.02 GLLAO1A2Y 
5F 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2708-ND 17.36 13.42 11.25 GLLAO1C 
6 6 SPDT Side Rotary 480-2926-ND 11.45 8.81 7.38 GLZ51B 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2927-ND 102.05 85.54 76.69 LSA1A 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2929-ND 102.29 85.74 76.87 LSA3K 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2935-ND 120.84 101.29 90.81 LSN1A 
7 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2936-ND 108.23 90.72 81.34 LSP1A 
6 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2937-ND 143.06 119.92 107.30 LSQ300 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2942-ND 115.13 96.50 86.52 LSYAB1A 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2943-ND 102.52 85.94 77.05 LSYAB3K 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2928-ND 122.02 104.08 93.31 LSA2B 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2930-ND 122.02 104.08 93.31 LSA6B 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2931-ND 122.02 104.08 93.31 LSA7L 
8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2933-ND 128.33 109.46 98.14 LSM6D 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2934-ND 114.66 96.10 86.16 LSM7N 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2944-ND 134.87 113.06 101.16 LSYAB6B 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2946-ND 140.72 117.96 105.54 LSYMB6D 
9 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2932-ND 122.02 104.08 93.31 LSD1A 
10 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2945-ND 124.82 106.47 95.46 LSYKB1A-8C 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2938-ND 162.90 140.69 125.88 LSXA3K 
abl 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2939-ND 173.25 148.81 132.86 LSXYAB3K 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2940-ND 191.40 164.40 146.79 LSXYAB4L 
= = = Contact Block for LSX Series 480-2941-ND 55.94 46.62 41.96 LSXZ3K 
12A 5 SPDT-DB Roller Plunger 480-2709-ND 22.00 17.93 15.40 SZL-VL-H 
12B 5 SPDT-DB Wobble, Plastic Rod 480-2710-ND 22.00 17.93 15.40 SZL-VL-F 
12C 5 SPDT-DB Wobble, Stainless Steel Wire 480-2711-ND 22.00 17.93 15.40 SZL-VL-G 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2909-ND 120.99 103.20 92.53 1LS1 
13 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2914-ND 119.79 100.41 90.02 1LS9 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2912-ND 129.03 110.06 98.67 1LS19 
14 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever with Front Mounted Nylon Roller 480-2913-ND 132.86 111.38 99.65 1LS3 
15 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rod 480-2910-ND 129.03 110.06 98.67 1LS10 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rod 480-2911-ND 129.03 110.06 98.67 1LS10-L 
16 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2917-ND 130.06 109.02 97.55 5LS1 
A With 4-pin DC Micro Connector — § With 4-pin M12 Connector (Continued) 
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Honeywell 


Sensing and Control 


micro switcH™ Limit Switches (cont) 


Dim. in inches 


Fig. 32 
2.07 _ 0.20 x2 
Mounting 
@.20 x2 holes 
Mounting 
,holes 


1,73 


Fig. 44 
@ .75 X .25 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. i 10 100 Part No. 
17 10 SPDT Wobble Flexible Spring 480-2922-ND 121.46 103.60 92.88 8LS1 
10 SPDT Wobble Spring Rod 480-2923-ND 121.46 103.60 92.88 8LS3 
18 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2915-ND 134.55 112.79 100.91 201LS1 
19 10 SPDT Wobble Flexible Spring 480-2916-ND 119.79 100.41 90.02 208LS1 
20 10 DPST Top Pin Plunger 480-2894-ND 37.00 30.36 26.57 91MCE1-P1 
10 DPST Top Pin Plunger 480-2895-ND 37.00 30.36 26.57 91MCE1-S1 
10 DPST Roller Plunger 480-2896-ND 39.15 32.12 28.11 91MCE2-P1 
21 10 DPST Roller Plunger 480-2897-ND 39.15 32.12 28.11 91MCE2-S1 
10 DPST Roller Plunger 480-2898-ND§ 39.15 32.12 28.11 91MCE2-SQ 
20 10 DPST Cross Roller Plunger 480-2899-ND 39.15 32.12 28.11 91MCE3-P1 
10 DPST Cross Roller Plunger 480-2900-ND 39.15 32.12 28.11 91MCE3-S1 
23 10 DPST Side Rotary with Plastic Lever and Metal Roller 480-2901-ND 39.29 32.06 28.44 91MCE16-P1 
10 DPST Side Rotary with Plastic Lever and Metal Roller 480-2902-ND 39.29 32.06 28.44 91MCE16-S1 
5 SPDT Top Plunger 480-2741-ND 58.41 48.68 43.81 914CE1-3 
24 5 SPDT Top Plunger 480-2742-ND 64.10 53.42 47.19 914CE1-6 
5 SPDT Top Plunger 480-2743-ND 69.30 57.75 51.02 914CE1-9 
5 SPDT Roller Plunger 480-2744-ND 67.57 56.31 49.74 914CE2-3 
25 5 SPDT Roller Plunger 480-2745-ND 70.99 60.85 53.75 914CE2-6 
5 SPDT Roller Plunger 480-2746-ND 76.28 65.39 57.76 914CE2-9 
26 5 SPDT Roller Plunger 480-2756-ND 69.30 57.75 51.02 914CE2-3A 
5 SPDT Roller Plunger 480-2747-ND 67.57 56.31 49.74 914CE3-3 
27 5 SPDT Roller Plunger 480-2748-ND 70.99 60.85 53.75 914CE3-6 
5 SPDT Roller Plunger 480-2749-ND 76.28 65.39 57.76 914CE3-9 
28 5 SPDT Side Rotary 480-2750-ND 79.89 68.48 60.49 914CE16-3 
5 SPDT Side Rotary 480-2751-ND 84.94 72.81 64.32 914CE16-6 
5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2752-ND 70.29 58.58 51.75 914CE18-3 
29 5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2753-ND 73.87 63.32 55.94 914CE18-6 
5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2754-ND 78.93 67.65 59.76 914CE18-9 
30 5 SPDT Roller Plunger 480-2757-ND& 71.78 59.82 52.84 914CE2-Q 
31 5 SPDT Wobble Spring Wire 480-2755-ND 83.26 71.37 63.04 914CE20-3 
32 10 SPDT-DB Roller Plunger 480-2758-ND 95.39 79.95 71.68 924CE2-S9 


A With 4-pin DC Micro Connector — § With 4-pin M12 Connector 


Levers for Switches 


Roller Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig. Material Mounting A B Part No. 1 10 100 Part No. 

33A Nylon Front 75 25 480-2759-ND 12.69 9.76 8.18 LSZ51A 

Steel Front 75 25 480-2760-ND 12.69 9.76 8.18 LSZ51B 

33B Nylon Back 75 :25 480-2761-ND 12.69 9.76 8.18 LSZ51C 

Steel Back 75 25 480-2762-ND 12.69 9.76 8.18 LSZ51D 
Stainless Steel = = = 480-2952-ND 15.73 12.37 10.37 LSz52 

Nylon Back 75 25 480-2763-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ52A 

Steel Back 75 25 480-2764-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ52B 

34 Nylon Front 75 25 480-2765-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ52C 

Steel Front 75 25 480-2766-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ52D 

Nylon Front 1.0 50 480-2767-ND 25.03 20.40 17.52 LSZ52J 

Nylon Front 1.5 25 480-2768-ND 25.03 20.40 17.52 LSZ52K 

Nylon Front 75 -50 480-2953-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ52N 

35 Steel Front = — 480-2954-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ53D 
36 Stainless Steel — = = 480-2955-ND 15.73 12.37 10.37 LSZz54 

37 Aluminum = 5.5 = 480-2769-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ54M 

Stainless Steel — 13.0 = 480-2770-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ54N 

38 Spring Wire = = = 480-2771-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ54R 

39 Nylon Front 75 25 480-2772-ND 18.48 14.96 12.54 LSZ55C 
40 Nylatron = 6.0 2.3 480-2773-ND 18.42 14.92 12.51 LSZ61 
4 Delrin Rod — 12.0 9.8 480-2774-ND 25.14 20.49 17.60 LSZ68 


Accessories for Switches 


Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Description Part No. il 10 100 Part No. 
42 Lever and Seal Boot Limit Switch 480-2919-ND 39.20 32.17 28.15 6PA2 
43 Stainless Steel Adjustable Rod 480-2921-ND 35.82 29.40 25.72 6PA63 
44 Fixed Lever Front Steel Roller 480-2918-ND 17.42 13.47 11.29 6PA121 
Seal Boot for Limit Switch 480-2920-ND 27.61 22.51 19.33 6PA20 
Seal Boot for Limit Switch 480-2907-ND 10.25 7.80 6.69 10PA2 
Switch Limit Operating Head 480-2947-ND 55.44 46.20 41.58 LSZ1A 
Switch Limit Operating Head 480-2948-ND 55.44 46.20 41.58 LSZ1R 
= Switch Limit Contact Block 480-2949-ND 48.33 39.98 35.27 LSZ3A 
Switch Limit Plug-in Unit 480-2956-ND 89.92 75.37 67.57 LSZ7A1A 
Receptacle Plug in Single Pole 480-2950-ND 19.92 15.66 13.53 LSZ4001 
Replacement Spring Wire Actuator 480-2951-ND 19.92 15.66 13.53 LSZ4010 
45 Terminal Block 480-2908-ND 37.64 30.89 27.03 18PA1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 
Sensing and Control 


Not all basic switches are alike. More than 60 years of experience go into Honeywell's high quality, high reliability switches, so you can count on Honeywell for first time, every time functionality, superior support and service. 


MICROSWITCH™ Basic Switches 


PCB Solder Pin E 
Termination Termination 


0.19 az 
.13 wide YO) ; Lever width: .13 _ 
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Fig. 10 
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Quick connect 
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i 
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open terminal 


Normally 
3 X .187 wide closed terminal || 
X .020 thick 

Quick connect term. 


COMMON 
CLOSED 


Common 
terminal 7 


ia 


A 
C NEW! 
9.14 Hole 
@.140 Hole 
Current Current 
Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. 

5 SPDT Pin Plunger Solder |480-2307-ND 673 4.98 412)/1SM1 3 7 SPDT Pin Plunger Turret |480-2301-ND 9.15 6.87 5.73 |21SX39-T 

5 SPDT Pin Plunger Solder |480-2309-ND 568 4.15 3.39/11SM1 7 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-3017-ND_ 7.63 5.50 4.58 | 21SX39-T2 

5 SPDT Pin Plunger Solder |480-2316-ND 11.89 9.15 7.67)411SM1 5 SPDT Straight Lever Turret | 480-2302-ND 11.64 8.96 7.51/311SX1-T 

5 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2308-ND 8.05 6.04 5.03] 1SM1-T 4A 5 SPDT Straight Lever Turret |480-2303-ND 11.58 881 7.55 |311SX2-T 

5 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2310-ND 5.93 4.33 3.54 | 11SM1-T 6 SPDT Straight Lever Turret | 480-2304-ND 12.06 9.28 7.78 |311SX3-T 

5 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2312-ND 4.91 349 2.86] 11SM3-T 5 SPDT | Simulated Roller Turret |480-2305-ND 10.40 7.92 6.79 |311SX4-T 

1 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2313-ND 11.33 863 7.40] 11SM23-T 4B 5 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-2306-ND 10.68 813 6.97 |311SX5-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Turret |480-2314-ND 9.61 7.21 6.01 | 11SM401-T 1 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-3023-ND 18.18 14.72 12.34 | 313SX4-T 

5 SPDT Pin Plunger PCB 480-3010-ND 5.10 362 2.97/11SM1-H2 4C 1 SPDT Roller Lever Turret | 480-3022-ND 20.41 16.04 13.86 | 313SX30-T 

6 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-2311-ND 5.95 4.35 3.55 | 11SM1-T2 4D 1 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-3024-ND 15.79 12.20 10.41 | 313SX5-T 

5 SPDT Pin Plunger Screw |480-3011-ND 6.64 4.91 4.07]11SM244 5 15 SPDT Rod Screw | 480-2484-ND 48.05 39.20 34.78 | 1AC2 

5 SPDT Pin Plunger Turret |480-3012-ND 6.64 4.91 4.07|11SM244-T 6A | 15 SPDT Rod Screw | 480-2483-ND 33.29 27.32 23.91 | 13AC1 

§ SPDT Pin Plunger Solder Pin |480-3013-ND 5.27 3.74 3.07 | 11SM701-H58 10 SPDT Rod Screw | 480-2488-ND 37.34 30.65 26.82 | 2AC59 

5 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-3016-ND 7.58 5.62 4.65) 21SM284-T2 6B] 15 SPDT Rod Screw | 480-2489-ND 77.12 66.11 58.40 | 2AC6 

11 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-2315-ND 5.59 4.09 3.34 | 41SM1-T2 15 SPDT Rod Screw | 480-2490-ND 23.48 19.14 16.44 | 3AC6 
1B fy SPDT Straight Lever Solder |480-2326-ND 6.86 5.08 4.20)111SM1 15 SPDT Rod Screw | 480-2485-ND 23.95 19.52 16.77 |22AC1 

5 SPDT Straight Lever Turret | 480-2327-ND_ 7.75 5.59 4.66 | 111SM1-T tL 15 SPDT Rod Screw | 480-2486-ND 23.66 19.29 16.57 | 22AC2 

5 SPDT Roller Lever Solder |480-2328-ND 882 662 5.52)111SM2 15 SPDT Rod Screw | 480-2487-ND 21.86 17.82 15.31 | 23AC2 
1c 5 SPDT Roller Lever Turret | 480-2329-ND 8.23 618  5.15]}111SM2-T 8 5 SPDT Rod ac 480-2873-ND 17.73 14.35 12.03 | 23AC80 

1 SPDT Roller Lever Turret | 480-2330-ND 16.66 12.88 10.99 | 111SM23-T 5 SPDT Rod ac 480-2875-ND 33.33 27.35 23.94 | 23AC82 

5 SPDT Roller Lever ac 480-3009-ND 7.21. 5.34 4.41 | 111SM602-H4 9 A SPDT Rod ac 480-2874-ND 42.61 34.76 30.84 | 23AC81 

fy SPDT Straight Lever Turret | 480-2317-ND 6.45 4.72 3.85|311SM1-T 10 SPDT | Concave Plunger ac 480-2491-ND 4.31 3.01 2.47] 1DM18 

5 SPDT Straight Lever Turret |480-2319-ND 6.25 457  3.73)311SM2-T 10} 10 SPDT Convex Plunger ac 480-2492-ND 7.50 5.55 4.59)1DM21 
2A 1 SPDT Straight Lever Turret | 480-2318-ND 11.57 881 7.55 | 311SM23-T 10 SPDT Finger Grip ac 480-2493-ND 5.67 415 3.39|1DM401 

6 SPDT Straight Lever Turret | 480-2320-ND 6.38 4.73 3.91|311SM3-T 11A] 10 SPDT Pin Plunger Qc 480-3202-ND¢ 5.48 4.06 3.36] 1DM57 

4 SPDT Straight Lever Turret | 480-2321-ND 6.51 4.76 3.88 | 311SM703-T 11B] 1 SPDT Finger Grip ac 480-3201-ND¢ 6.34 4.76 3.96 | 1DM437 

5 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-2322-ND 6.42 4.75 3.93] 311SM4-T 12A| 10 DPDT Bullet Nose ac 480-2494-ND 7.97 5.98 4.98|2DM1 
2B 6 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-2323-ND 5.81 4.25 3.47 | 311SM5-T 12B/ 10 DPDT Finger Grip ac 480-2495-ND 8.31. 6.23 5.20 | 2DM409 

4 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-3020-ND 6.20 4.53 3.70 | 311SM704-T 43 15 |DPDT-DB Pin Plunger Screw | 480-2465-ND 30.02 24.63 21.56 |3MN1 

5 SPDT Roller Lever Solder |480-3018-ND 643 4.76 3.94/311SM6 15 _|DPDT-DB Pin Plunger Screw | 480-2466-ND 49.06 40.58 35.81 | 3MN6 
2c 6 SPDT Roller Lever Turret | 480-2324-ND 7.19 5.33 4.41 |311SM6-T 10 SPDT Plunger Solder | 480-2416-ND 13.65 10.50 8.80] BZ-R21 

4 SPDT Roller Lever Turret | 480-2325-ND 6.64 4.91 4.07 | 311SM706-T 14A| 15 SPDT Plunger Solder |480-2417-ND 7.87 5.67 4.73|BZ-2R 
2D 4 SPDT Straight Lever Turret | 480-3019-ND 6.03 4.41 3.60 | 311SM702-T 20 SPDT Plunger Screw | 480-2418-ND 9.69 7.27 6.06 | BA-2R 
2E 4 SPDT | Simulated Roller Turret | 480-3021-ND 7.16 5.30 4.39 | 311SM705-T 15 SPDT Plunger Solder | 480-2431-ND 15.64 12.09 10.31] BZ-2RQ 

7 SPDT Pin Plunger ac 480-3015-ND 11.13 847 7.26] 1SX1-H58 14B} 15 SPDT Plunger Solder | 480-2432-ND 17.34 14.04 11.77 |BZ-2RQ1 

7 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2297-ND 11.39 867 7.43] 1SX1-T 15 SPDT Plunger Solder | 480-3217-NDt 14.88 12.05 10.10 | BZ-2RS 

tt SPDT Pin Plunger Turret | 480-2299-ND 12.04 9.27  7.77|1SX48-T 14C| 15 SPDT Pin Plunger Screw | 480-3213-ND+¢ 16.08 12.64 10.92 | BZ-2R-P1 
3 7 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2298-ND 13.59 10.45 8.76] 2SX1-T 15 15 SPDT Pin Plunger Screw | 480-2425-ND 17.51 14.18 11.89 | BZ-3AT 

7 SPDT Pin Plunger Turret | 480-3025-ND 13.79 10.84 9.09 | 4SX36-T 25 SPDT Pin Plunger Screw | 480-2426-ND 20.47 16.09 13.90 | BA-3ST 

3 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2296-ND 11.87 9.13 7.65] 11SX1-T 16A 20 SPDT Pin Plunger Screw |480-2420-ND 11.54 8.88  7.44|BA-2R-A2 

5 SPDT Pin Plunger Turret |480-2300-ND 9.98 7.60 6.51) 11SX21-T 20 SPDT Pin Plunger Screw | 480-2421-ND 11.60 8.83 7.57 | BA-2R-A4 

1 SPDT Pin Plunger Turret | 480-2295-ND 16.28 12.58 10.73 |12SX1-T + With Plunger Seal + NEW! (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. ‘l 10 100 | Part No. Fig.| (A) | Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. 

15 | SPDT | Pin Plunger Screw |480-2419-ND 957 7.18 5.98] BZ-2R-A2 248] 20 | SPDT | Roller Lever Screw |480-2454-ND 14.85 11.68 9.79 | BA-2RV22-A2 

10 | SPDT | Pin Plunger Screw | 480-3219-NDt 13.37 10.83 9.08] BZ-R21-A2 24¢| 20 | SPDT | Roller Lever Screw |480-2449-ND 16.14 12.48 10.64 | BA-2RV2-A2 
tea} 15 | SPOT | Pin Plungers Screw | 480-3209-NDt 11.35 8.93 7.49] BZ-2R5551-A2 25 | 15 | SPDT | StraightLever | Solder | 480-2455-ND 17.59 14.25 11.94|BZ-RW80X 

1 | SPDT | Pin Plunger Screw | 480-2423-ND 12.66 9.74 8.16] BZ-2R72-A2 26A| 10 | DPDT | Pin Plunger Screw |480-2458-ND 55.86 46.20 40.77 |DT-2R-A7 

15 | SPOT Pin Plunger Screw /480-2415-ND 9.70 7.28 6.07) BZ-R-A2 268; 10 | DPDT Roller Lever Screw [480-2460-ND 63.63 53.03 47.73 | DT-2RV22-A7 

10_| SPDT Pin Plunger Screw |480-2422-ND 12.42 9.56 _ 8.01 | BZ-R88-A2 26C| 10 | DPDT | Straight Lever Screw _[480-2459-ND 93.61 78.46 70.35 [DT-2RV-A7 
Tee] 15 [SPOT | Pin Plungers Screw | 480-2424-ND 18.87 15.28 12.81| BZ-2R55-A0-S 37K} 10} SPDT] ~ Pin Plunger Solder 1480-2461-ND. 66.94 5579 49.08 MT-4R 
160 - ot a pee Sure aN ne ape ea ae 278| 20 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-3204-NDt 13.75 10.63 8.91 [BA-2RL 
‘60/25 | spor | PinPlunger | Serew | 490-8207-NDt 13.50 10.94 _9.17| BE-2RB.A4 28a] io | spot | strightLever | sore |4802463ND 8660 7423 6557 (MT-ARV.A28 
16E| 15 | SPOT | Pin Plungeré | Screw  _[ABQS2H20:NDM 25.51 20.79 17.86 | BZ-2RDS-A2-S 288} 10 | SPDT | Roller Lever Screw |480-2464-ND 96.74 81.09 72.70 |MT-4RV22-A28 
{6F| 15 | SPDT | Pin Plunger Screw |480-2430-ND 11.93 9.17 _ 7.69] BZ-2RS-A2 ia -ear ance See “RODIN seh Ue 04 visat 

15 | SPDT | StraightLever | Screw | 480-2456-ND 1218 9.37 7.86) BZ-2RL-A2 9 ; : ; 
166) 45 | spor | straightlever | Solder |480-3010-ND¢ 1260 974 831| BZ2RL 29| 10 | SPDT Plunger Screw |480-2409-ND 43.53 35.52 31.51 |V3-245 
jen) 1 | SPOT | Roller Lever Screw |480-2457-ND 12.65 9.73 8.15| BZ-2RL2-A2 M1_| SPOT Plunger Screw __|480-2407-ND_29.72 24.22 20.81 |V3-129 

20 | spoT | _ Roller Lever Screw | 480-3205-NDt 15.55 12.23 10.56| BA-2RL2-A2 3o| 15 | SPOT Plunger Screw | 480-2877-ND 812 5.85 4.88 /V3-1 
Tel] 15 | SPDT Plunger Screw | 480-3215-NDt 17.39 14.17 _12.18| BZ-2RQ66 11 |_SPOT Plunger Screw |480-2878-ND 7.72 5.56__4.64 | V3-101 
T7A|_15 | SPDT | Roller Plunger Screw | 480-2436-ND 27.54 2245 19.28|BZ-2RQ18-A2 31 | 10 | SPDT Plunger Solder |480-2879-ND_ 3.12 2.08 1.70 |V3-1113 
178] 15 | SPDT | RollerPlunger | Screw | 480-2437-ND 27.84 22.69 19.49] BZ-2RQ181-A2 3o| i | SPOT Plunger Solder [480-2880-ND 6.80 5.03 4.16 |V3-115 

15 | SPDT Plunger Screw | 480-2433-ND 14.69 11.56 9.69/BZ-2RQ1-A2 15_|_SPDT Plunger Solder |480-2882-ND 6.01 4.40 __ 3.59 | V3-22 

15 | SPDT Plunger Screw | 480-2439-ND 17.88 14.48 12.14] BZ-3RQ1-A2 11 | SPDT Plunger Solder [480-2881-ND 670 496 4.10 |V3-119 
17¢| 20 | SPDT Plunger Screw | 480-2438-ND 15.97 12.35 10.53] BA-2RQ1-A2 33] 10 | SPDT Plunger Solder |480-2883-ND 1251 9.62 8.06 | V3-3057 

15 | SPDT Plunger Screw | 480-2434-ND 17.68 13.67 11.46|BZ-2RQ1T 15 | SPDT Plunger Solder _|480-2884-ND 10.65 8.11 6.95 | V3-3059 

15 | SPDT Plunger Screw | 480-2435-ND 17.60 13.60 11.40| BZ-2RN-A2 34 [15 | SPDT Plunger Solder _|480-2404-ND 6.87 5.08 _4.21|V3-15 
T7D|_15 | SPDT | Roller Plunger | Screw |480-3216-NDf 92.34 26.39 23.41| BZ-2RQ785 ap) 1 | SPOT Plunger Solder |480-2405-ND 648 4.74  3.87|V3-19 
4g) 12 | SPOT Plunger Screw | 480-8211-NDt 24.56 20.15 17.64] BZ-2AN702 15 | SPDT Plunger Solder _|480-2406-ND 8.35 6.27 5.22 |V3-19M 

15_| SPOT Plunger Screw | 480-3212-ND+ 25.89 21.25 18.59| BZ-2RN770 36 | 11 | SPDT | Roller Lever Screw |480-2885-ND 8.08 6.07 5.06 |VSL-111 
i9| 15 | SPOT [Pin Plunger Screw | 480-3214-NDt 9.06 6.97 5.84] BZ-2R-P4 37 | 10 | SPDT | StraightLever | Solder _|480-2887-ND 27.02 22.03 18.92|V3L-1229 
20| 15 | SPDT Pin Plunger, Solder | 480-3220-NDf 15.35 12.07 10.42 | BZ-RX 38 | 15 | SPDT | Straight Lever Solder |480-2888-ND 7.48 5.54  4.58|V3L-3296 
sia) 15 | SPDT | Straight Lever Solder /480-2440-ND 10.90 8.30 7.11) BZ-2RW80 39 [15 | SPDT Roller Lever Solder _[480-2889-ND 8.02 5.78 4.81 | VL-3339 
- “0 spor Straight Lever suider eee eet ee pa Na 40 | 15 | SPDT | Simulated Roller | Solder [480-2890-ND 9.85 7.19 6.16|VSL-84 
21} 15 | SPDT | Roller Lever Solder |480-2447-ND_ 14.80 11.64 9.76 | BZ-ORW82 re ane i ae ne een a ve ne neice 
soa) 15 | SPOT | Straight Lever | Screw 480-2441-ND 9.53 7.15 5.96] BZ-2RW80-A2 3 | spot | Pin Plunger oc | ROR 363 251 o04lvesrivpe 

15 | SPDT | StraightLever | Screw | 480-2444-ND 10.21 7.77 _6.66| BZ-2RW863-A2 + | spot | pin Plunger ac |aso-sieo-nDt 636 471 390 |v7-1D1008 
pop) 15 | SPOT | Straight Lever |~ Screw 480-2442-ND 11.18 8.51 7.29) BZ-2RWB4-AZ slept || SpIRee oc GEREN azo ooey poo lveaaivpe 

15 | SPDT | Straight Lever Screw | 480-2443-ND 13.51 10.63 _ 8.91 | BZ-2RW824-A2 Ung : : : 

15 | SPDT | Roller Levert Screw) 480-2452-ND 23.54 19.19 16.48] BZ-2RW82255-A0-S 10) SPDT | Pin Plunger QC /480-2363-ND_| 3.64 2.43 1.98 /V7-3E19E9 
22c| 15 | SPDT | — Roller Lever Screw | 480-3218-NDt 11.85 9.32 7.81| BZ-2RW82276T 414) 10 | SPDT | Pin Plunger QC /480-3194-NDT 3.52 2.43 1.98 | V7-3E17D8 

15 | SPDT | _ Roller Lever Screw | 480-2451-ND 11.64 8.95 _7.50| BZ-2RW822-A2 11 | SPDT | Pin Plunger QC /480-3193-NDF 3.73 2.58 2.10 |V7-2B17D8 
220| 15 | SPDT | Roller Lever Screw | 480-2448-ND 13.23 10.18 8.53| BZ-2RW82-A2 11 | SPDT | Pin Plunger QC /480-3181-NDF 3.51 2.34 1.91 | V7-1B17D8 
23A| 20 | SPDT Roller Lever Solder | 480-2453-ND 16.76 12.96 10.86| BA-2RV22 11 | SPOT Pin Plunger Qc 480-2364-ND 3.73 2.58 2.10 | V7-2B17E9 
23B| 20 | SPDT Pin Plunger Solder _ | 480-3203-ND¥ 13.71 10.60 8.88| BA-2RB 11 |SPST-NO| Pin Plunger ac 480-2365-ND 3.73 258 2.10 | V7-2B27E9 

20 | SPDT | Straight Lever | Screw | 480-2445-ND 13.88 10.92 9.15|BA-2RV-A2 11 |SPST-NC} Pin Plunger QC | 480-2366-ND 3.55 2.37 1.93 V7-2B37E9 
24a} 20 | SPDT | StraightLever | Screw | 480-2446-ND 15.82 12.23 10.43] BA-2RV6-A2 11_| spoT | Pin Plunger Qc |480-2867-ND_ 4.01 2.77 2.26 |V7-6B19D8 

25 | SPDT | Straight Lever | Screw | 480-3208-ND+ 13.96 11.30 9.48 | BE-2RV-A4 With Plunger Seal + NEW! (Continued) 
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Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. 
11 | SPOT Pin Plunger QC | 480-2368-ND 3.62 250  2.04|V7-7B17D8 15 | SPDT | Roller Lever QC /480-2389-ND 414 2.86 2.33|V7-1C17D8-201 
15.1 | SPOT Pin Plunger QC | 480-3184-ND¢ 3.92 271 221|V7-1C17D8 15 | SPDT | Roller Lever QC | 480-2393-ND 414 2.86 2.33 |V7-1C17D8-207 
15 | SPDT Pin Plunger Qc | 480-2369-ND 4.05 280 2.28) V7-1C17E9 1 | SPDT | Roller Lever QC | 480-2390-ND 5.49 4.02 3.28 | V7-7D17D8-207 
21 | SPOT Pin Plunger QC | 480-2370-ND 4.03 278 2.27) V7-1V19E9 410} 16 | SPDT | Roller Lever QC | 480-2994-ND 230 1.56 1.21 | V15H16-CZ100A05-K 
41al_25_|_ SPDT Pin Plunger QC | 480-2371-ND__ 3.83 2.64 2.15 | V7-1Z19E9 ie | SPDT | Roller Lever Qc _|480-2989-ND 1.78 1.21.94 | V15T16-CZ100A05-K 
16 | SPOT Pin Plunger QC /480-2091-ND 2.23 1.51 1.17] Vi5H16-C2100-K 76 | SPOT | Roller Lever QC |480-3005-ND 2.30 1.56 1.21 | Vi5H16-CZ300A05-K 
16 | SPDT Pin Plunger QC | 480-2986-ND 1.84 1.19 91) V15T16-CZ100-K 16 _| SPDT | Roller Lever QC _|480-3000-ND 1.78 1.21.94 | V15T16-CZ300A05-K 
16 | SPOT Pin Plunger ac 480-3002-ND 2.23 1.51 1.17} V15H16-CZ300-K 16 | SPDT | Long Roller Lever ac 480-2995-ND 231 1.57 1.22 |Vi5H16-CZ100A06-K 
16 | SPDT Pin Plunger QC 480-2997-ND 1.80 1.22 — .95/ V15T16-CZ300-K ate| 18 | SPDT | Long Roller Lever QC | 480-2990-ND 1.80 1.22 95 | V15T16-CZ100A06-K 
26 | SPDT Pin Plunger QC |480-2996-ND_ 2.52 1.71 1.32 | V15T26-CZ300-K 16 | SPDT | Long Roller Lever QC | 480-3006-ND 2.31 1.57 1.22 | V15H16-CZ300A06-K 
0.1 | SPDT ] Straight Lever QC /480-2373-ND 5.21 3.70 3.04) V7-1817D8-022 16_| SPDT | Long Roller Lever QC | 480-3001-ND 1.80 1.22.95 | V15T16-CZ300A06-K 
0.1 | SPDT | Straight Lever QC |] 480-3196-NDF 3.64 2.52 2.05 / V7-3817D8-022 4iF[ 15 | SPOT [_ Straight Lever QC [480-3198-NDF 3.93 2.71 2.21 |V7-6C18D8-002 
5 | SPOT | Straight Lever OC BeteSreNDY 8.40 227 1.85) V7-1A1708-048 0 | SPDT | Straight Lever QC [480-3195-ND¢ 3.64 2.52 2.05] V7-3E17E9-022 
11 | SPDT | Straight Lever OG Retest NDR 410 (283 2.31 | V7-1B1708-022 42a] 15 | SPDT | Straight Lever QC | 480-2892-ND 5.38 3.94 3.21 / V7-9W1AE9-048 
| SEDI _| Straight Lever OC RRR 410 2.83 2.31 | V7-1B1708-048 21_| SPDT | Straight Lever QC |480-3190-ND$ 4.18 2.89 2.35 /V7-1V19E9-048 
1S {| (ese) tralont Fever OG Peaeeeae 414 2.86 2.88 | Vr-iCi7D8-002 428; 15 _| SPOT | Roller Lever QC [480-3185-NDt 4.27 2.95 2.41 |V7-1017E9-201 
15 | SPDT | Straight Lever QC | 480-2377-ND 4.14 2.86 2.33) V7-1C17D8-022 4961 41-1 SPDT Pin Plunger Qc }480-3200-NDt 3.62250 2.04 | V7-7BT9E9 
15 | SPDT | Straight Lever OG Bet SRE NDS 414 286 | 2.93) V7-101708-048 42D|_15 | SPDT | _ Roller Lever QC |480-3186-ND+ 4.27 2.95 2.41 [V7-1C17E9-207 
15 | SPDT | Straight Lever QC | 480-3197-ND¢ 3.93 2.71  2.21/V7-6C17D8-057 - ara 7 
, 11 | SPNC Pin Plunger QC /480-3183-NDt 3.71 2.57 2.09 |V7-1B37D8 
11 | SPOT | Straight Lever QC _|480-3199-ND¢ 3.87 267 2.18|V7-7B17D8-048 43 : 
, 15.41 | SPNC Pin Plunger QC | 480-3188-NDt 3.54 2.45 2.00 |V7-1C37D8 
TT [| SPOT |” Straight Lever QC [480-2376-ND 399 2.76  2.25/V7-2817D8-022 71-1 SPNO Pin Plunaer ac 1480-3187-NDF 3.52 2.43 1.98 | v7-1c27E9 
11 | SPDT | Straight Lever Qc | 480-2380-ND 3.99 2.76 2.25) \V7-2817D8-048 : eae ; ; : 
H 21 | SPNO Pin Plunger QC | 480-3191-ND¢ 3.56 2.46 2.01 /V7-1V29E9 
418] 10 | SPDT | Straight Lever QC | 480-2394-ND 3.64 2.52 2.05) V7-3E17D8-148 44a ; 
| epiF Palle oc | BeOS asa G44 537|v7-srizpe-aa6 15 |SPST-NO| — Pin Plunger QC | 480-2893-ND 4.36 3.01 2.46 | V7-9W2AE9 
: ; : ; 25 | SPNO Pin Plunger QC | 480-3192-NDt 3.94 2.72 2.22 |V7-1229E9 
5 | SPDT | Straight Lever QC _|480-3179-ND¢ 3.93 2.63 2.14/V7-1A17D8-057 
: — = = 448; 5 | SPNO | Roller Lever QC [480-3180-ND¢ 4.07 2.81 2.29 |V7-1A27D8-207 
TT [| SPOT |” Straight Lever QC [480-3182-ND¢ 4.18 289 2.36/V7-1B819D8-022 : 
: 10 | SPDT Pin Plunger QC [480-2396-ND 3.65 252 2.06|V9-11S43D800 
11 | SPDT | Straight Lever QC | 480-2374-ND 4.41 3.08 2.52 V7-6B19E9-022 4é |sperho| apie a csc eS 5 40 | vaclecsanene 
16 | SPDT | Straight Lever QC | 480-2992-ND 2.26 1.53 1.18 | V15H16-CZ100A02-K ° in Plunger HARTA a 2ST ok : 
16 | SPDT | Straight Lever QC |480-2987-ND 1.74 1418  91/Vi5T16-CZ100A02-K| |45q] 20 |SPST-NO) Pin Plunger OC peg 385 266 2.17 Ve-208280000 
16 | SPDT | Straight Lever Qc _|480-3003-ND 2.26 1.53 1.18 | V15H16-CZ300A02-K 2) 2ekDT.| © PinPlunger OC pene 3.92 2.70 2.21 | Ve-208480000 
16 | SPOT | Straight Lever Qc [480-2098-ND 1.74 1.18 91 | V15T16-CZ300A02-K 25 |SPST-NO| Pin Plunger QC /ABO2801-NDN) 3.98 2.75 2.24) VO-25N280000 
16 | SPDT | Long Str. Lever QC | 480-2993-ND 2.34 1.59 1.23 | V15H16-CZ100A03-K 25 | SPDT | Pin Plunger OC [AB0:25022NDR 3.98 2.75 __ 2.24 |V9-258490800 
16 SPDT | Long Str. Lever ac 480-2988-ND 1.75 1.19 92 |V15T16-CZ100A03-K | |45B|_ 16 SPDT Roller Lever ac 480-2398-ND 4.05 2.79 2.28 | V9-16S43D905A 
16 SPDT | Long Str. Lever ac 480-3004-ND 2.27 1.54 1.19|/V15H16-CZ300A03-K) [45C| 25 |SPST-NO Roller Lever tele} 480-2403-ND 4.18 2.88 2.35 | V9-25S43D906A 
16 SPDT | Long Str. Lever ac 480-2999-ND 1.75 1.19 92 | V15T16-CZ300A03-K | [46A|_ 5 SPDT Straight Lever Solder | 480-2349-ND 2.42 1.64 ‘1.27 | ZMS0E10C01 
0.1 | SPDT | Simulated Roller ac 480-2382-ND 5.21 3.70 3.04] V7-1S17D8-263 10.1 | SPDT Pin Plunger PCB | 480-2348-ND 2.57 1.74 1.35 | ZM90G20A01 
11 | SPDT | Simulated Roller ac 480-2383-ND 410 283 2.31/V7-1B17D8-263 0.1 | SPDT Pin Plunger ac 480-2344-ND 269 1.77 1.43 | ZM10B70A01 
41C] 15 | SPOT | Simulated Roller QC | 480-2384-ND 4.14 286 2.33) V7-1C17D8-263 468} 5 | SPDT Pin Plunger QC =| 480-2346-ND 2.22 1.44 1.13 |ZMS0E70A01 
15 | SPDT | Simulated Roller Qc | 480-2385-ND 3.93 271 2.21/V7-6C17D8-263 0.1 | SPOT Pin Plunger Solder | 480-2345-ND 2.69 1.77 1.43) ZM10E10A01 
5 SPDT | Simulated Roller ac 480-2891-ND 3.87 2.67 2.18 | V7-7H15D8-263-1 5 SPDT Pin Plunger Solder | 480-2347-ND 2.22 1.44 1.13 | ZMS50E10A01 
07 | SPOT | Roller Lever QC /480-2386-ND 4.90 3.42 2.80) V7-2S17D8-201 46c| 10.1 | SPDT | Roller Lever PCB [480-2351-ND 3.07 2.05 _1.67 | ZM90G20F01 
5 | SPDT | Roller Lever QC | 480-2391-ND 3.05 2.04 1.66 / V7-2A17D8-207 460|_5 | SPDT | Simulated Roller [Solder [480-2350-ND 2.42 1.64 _ 1.27 [ZMSOE10E01 
41D} 11 | SPDT | — Roller Lever QC | 480-2388-ND 3.99 276 2.25) V7-2B17D8-201 ama| 01 | SPOT Pin Plunger QC | 480-2352-ND 289 1.96 1.54 |ZV10B70A01 
11 | SPDT | Roller Lever Qc | 480-2392-ND 3.99 2.76 2.25) V7-2B17D8-207 6 | SPDT Pin Plunger Solder | 480-2353-ND 2.34 1.59 1.23 |2V50E10A01 
11 | SPDT | Roller Lever ac | 480-2387-ND 3.87 267 2.18) V7-7B17D8-201 With Plunger Seal + NEW! (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell micRoswitcx™ Basic Switches (cont, 
Sensing and Control 


Fig. 59 Fig. 60 Fig. 61 


: . @ .19X 
+ Oa9 X .19 wide ® .19 X .12 wide 19 wide 


.012 Thick = “@_, O]t 
60 
> J et 


Fig. 64 


012 thick . @ .19 X .09 wide 


Fig. 71 
© .19 X .09 wide 


| Dotted lines 


a indicate basic 
+ switches in place 


6-32 NCX 1.50 
Round Head 
Machine Screw x2 Lock 
Washer 
x4 
+ 6-32 NC 
— Hex. Nut 
all ca 44(.56 for 
2.0491 80 ve Ve hveads Min. 480-2480-ND 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Fig. Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig.) (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. Roller Lever 480-2334-ND 5.29 3.75 3.08 |UX-45 
avg) 6 | SPOT | Straight Lever Solder |480-2354-ND 261 1.72  1.39|ZV50E10B01 668 Roller Lever 480-3044-ND 5.19 3.68 3.02 [JX-51 
6 | SPDT | Straight Lever QC | 480-2355-ND 2.61 1.72 _1.39 | ZVS0E70C01 _ Straight Lever 480-2335-ND 2.92 1.98 1.56 |JS-2 
teal 0-1 | SPOT Pin Plunger Solder | 480-2339-ND 2.69 1.77 _1.43| ZX10ET0A01 Straight Lever 480-3039-ND 247 1.41 1.11 |JS-6 
3 | SPDT Pin Plunger _| PCB Snap-In| 480-2340-ND 2.22 1.44 1.13 | ZX40E30A01 67B Roller Lever 480-2336-ND 5.23 3.78 3.10 |JS-5 
agp| 0-1 | SPOT | Straight Lever Solder | 480-2341-ND 2.89 1.96 1.54/ZX10E10CO1 67C Simulated Roller 480-2337-ND 4.15 287 2.34 |JS-7 
3__| SPOT | Straight Lever Solder | 480-2342-ND 2.42 1.64 1.27 | ZX40E10C01 68 Roller Lever 480-3038-ND 8.90 6.68 5.57 |JS-31 
48C|__3 | SPDT | Simulated Roller | Solder | 480-2343-ND 157 1.02 .75|ZX40ET0E01 69 Leaf Lever 480-3034-ND 11.59 8.83 7.57 | JS-152 
49A|_0.1_| SPDT |~ Straight Lever Solder _[480-2356-ND 9.39 7.05 5.88 | ZW10E15CD1 70 Straight Lever 480-2338-ND 4.90 3.48 2.85 |JS-220 
48] 5 | SPOT | — Pin Plunger ae 480-2357-ND 7.46 552 4.57|ZWSOFI5AD1 71 polar tevee ea ee ee eee 
49C|_0.1_ | SPDT Roller Lever | Cable Exit [480-2358-ND 12.05 9.27 7.77 |ZWT0ESOFW1 72 Leaf Lever 480-3036-ND 26.68 21.75 18.68 | JS-254 
50 |_7_| SPDT Pin Plunger Turret [480-3026-ND 9.97 759 _6.51|91SX39-T 73 Roller Lever 480-3040-ND 12.07 928 = 7.78 |JT-5 
51A| 5 | SPDT | Straight Lever Solder _[480-3045-ND 2.82 1.91 _1.55|UMS0E10C01 74 Straight Lever 480-2410-ND 4.20 2.90 237 |JV-1 
51B| 5 | SPDT Roller Lever QC |480-3047-ND 3.07 2.05 _1.67| UMS0E70F01 15 Straight Lever 480-2411-ND 18.17 14.71 12.34 |JV-7 
52, 5 SPDT Pin Plunger ac 480-3046-ND 2.42 1.64 1.27 /UMS0E70A01 76 Roller Lever 480-2413-ND 9.98 7.60 6.51 [JV-5 
53| 0.1 | SPDT | Simulated Roller | Solder |480-3048-ND 3.49 233  1.90|US10D10E00 TR _ Pivot Lever 480-2412-ND 11.55 8.79 7.54 |JV-26 
54] 0.1 | SPDT | Straight Lever Solder |480-3049-ND 257 1.74 1.35) UX10E10CO1 77B Pivot Lever Roller 480-2414-ND 22.52 = 18.36 15.77 | JV-20 
55| 3 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-3050-ND 2.30 1.54 1.21] UX40E10CO1 78 Roller Lever 480-2876-ND 21.20 17.28 14.84 | JV-82 
56| 3 | SPDT | Simulated Roller | Solder [480-3051-ND 2.30 1.54 1.21 | UX40E10E01 TOA Roller Lever 480-2467-ND 20.76 = 16.92 14.54 /AD3721R 
: 79B Roller Lever 480-2468-ND 17.04 13.47___-11.04 [AD5721R 
+ With Plunger Seal 79C Roller Lever 480-2469-ND 20.76 16.92 14.54 |ADD3721R 
Pi 80A Plunger 480-2470-ND 1959 15.40 13.30 |MC2711 
Accessories 80B Cross Roller Plunger 480-2477-ND 61.12 50.94 45.85 |MD321101 
80C Plunger 480-2471-ND 39.05 31.86 = 28.27 |MC2711H 
Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 80D Plunger 480-2472-ND 29.82 24.47 21.41 |MC7711 
Fig. Type Part No. i 10 100 | Part No. 80E Plunger 780-2473-ND 53.59 44.32 39.11 |MCA7T1 
Galigh Actintere 80F Plunger 480-2474-ND 31.22 25.62» -22.42 |MCD2711 
80G Plunger 480-2475-ND 55.05 45.53 40.18 |MCD7711 
57 Plunger Lever 480-3014-ND 16.83 13.01 10.90 | 17AC1-T 80H Roller Plunger 480-2476-ND 44.47 36.29 32.19 |MD3211-0 
58 Leaf Lever 480-3027-ND 6.12 448 3.66 |JE+1 ‘Switch Enclosures 
ae pee “Aa TD Ame a eal a 81_| Side Mount for Large Switch | 480-2478-ND 27.61 2251 19.33 [SPAT 
60 Roller Lever 480-3029-ND 29.79 24.45 21.39 | JE-21 Soe Tamia - - - 
61 Roller Lever 480-3030-ND 16.83 13.01 10.90 [JE-4 ; 
62 Roller Lever 480-3031-ND 2749 22.41 19.25 |JE-61 82 rhage Sulich $80-2479-ND 228 1.48 114 SPAN 
63 Leaf Lever 480-3032-ND 9.09 6.82 5.69 | JM-1 for Large Switch 480-2480-ND 2.07 1.35 1.06 |5PA2 
64 Roller Lever 480-3033-ND 11.39 8.67 7.43 |JM-5 Auxiliary Actuator 
65A Straight Lever 480-2331-ND §.32 3.85 3.16 | JX-20 83 for Large Switch 480-2481-ND 9.80 7.15 6.13 |5PA3 
65B Roller Lever 480-2332-ND 12.33 9.49 7.95 | JX-25 g4 | Adjustable Bracket Mount 
Straight Lever 480-2333-ND 2.75 1.87 1.51 |JX-40 for Large Switch 480-2482-ND 16.29 12.59 10.74 |8MA1 
66A Straight Lever 480-3042-ND 2.61 1.72 1.39 | JX-41 = Insulator 480-3041-ND 116 3 54 [JX-10131 
Straight Lever 480-3043-ND 2.48 1.69 1.30 |JX-44 With Plunger Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic sealed Turquoise Switches 


Panasonic Electric Works 


ABJ Micro Series 
Sealed Snap Switches 


Features: ¢ Ultra miniature size * Sealed construction for use in adverse 
environments ¢ Epoxy resin and rubber cap greatly reduces possible 
miscontact due to contaminants such as dust 
IEC protective construction classification * Elastomer double molding 
technology and industry first ultrasonic swaging technology contribute to 


uniform sealing in high production quantities 


Applications: « Automotive ¢ Agricultural equipment »* Outdoor sensing 


and switching applications 


* Conforms to IP67 of 


Fig. 1 — Plunger Type 


Mtg. Hole 


Fig. 3 — Simulated 
Roller Type 


Contact Contact Actuation Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Force Type Plating Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT 0.1 123gF Solder Gold over Silver 255-2004-ND 3.53 3.24 2.88 ABJ1410419 
SPDT 0.1 196gF Solder Gold over Silver 255-2006-ND 3.53 3.24 2.88 ABJ1410619 
SPDT 0.1 123gF Wire Leads Gold over Silver 255-2012-ND 10.14 9.32 8.28 ABJ1610419 
4 SPDT 0.1 196gF Wire Leads Gold over Silver 255-2014-ND 10.14 9.32 8.28 ABJ1610619 
SPDT 1.0 123gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2011-ND 8.70 7.99 7.10 ABJ1610409 
SPDT 1.0 123gF Solder Silver over Nickel 255-2003-ND 2.57 2.37 2.10 ABJ1410409 
SPDT 2.0 196gF Solder Silver over Nickel 255-2005-ND 2.57 2.37 2.10 ABJ1410609 
SPDT 2.0 196gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2013-ND 8.70 7.99 7.10 ABJ1610609 
SPDT 0.1 64gF Solder Gold over Silver: 255-2008-ND 3.87 3.56 3.16 ABJ1412619 
2 SPDT 0.1 64gF Wire Leads Gold over Silver 255-2016-ND 6.57 6.03 5.36 ABJ1612619 
SPDT 2.0 64gF Solder Silver over Nickel 255-2007-ND 2.92 2.68 2.38 ABJ1412609 
SPDT 2.0 64gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2015-ND 5.66 5.20 4.62 ABJ1612609 
SPDT 0.1 39gF Solder Gold over Silver 255-2010-ND 3.87 3.56 3.16 ABJ1414419 
3 SPDT 0.1 39gF Wire Leads Gold over Silver] 255-2018-ND 10.66 9.79 8.70 ABJ1614419 
SPDT 1.0 39gF Solder Silver over Nickel 255-2009-ND 2.92 2.68 2.38 ABJ1414409 
SPDT 1.0 39gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2017-ND 9.19 8.44 7.50 ABJ1614409 


$ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 


ABS Mini Series 
Sealed Snap Switches 


Features: * Subminiature size * Sealed construction for use 
in adverse environments * Epoxy resin and rubber cap greatly 
reduces possible miscontact due to contaminants such as dust 
* Conforms to IP67 of IEC protective construction classification 
¢ Elastomer double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to uniform sealing in 


high production quantities 


Applications: * Automotive » Agricultural equipment * Home 
appliances (vacuum cleaner, air purifier) * Gas cooking ranges 


Dim. in mm 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Short 


Lever Type 


Fig. 3 — Long 
Lever Type 


Contact Contact Terminal Actuation Contact Digi-Key Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Force Plating Part No. 50 Part No. 

0.1 -110 Quick Connect 147gF Gold over Silver: 255-2020-ND 2.88 ABS1110519 

SPDT 0.1 Solder 147gF Gold over Silver: 255-2028-ND 2.88 ABS1410519 

0.1 PC Mount 147gF Gold over Silver: 255-2032-ND 2.88 ABS1510519 

1 0.1 Wire Leads 147gF Gold over Silver: 255-2036-ND 8.28 ABS1610519 
2.0 -110 Quick Connect 147gF Silver over Nickel 255-2019-ND 2.10 ABS1110509 

SPDT 2.0 Solder 147gF Silver over Nickel 255-2027-ND 2.10 ABS1410509 

2.0 PC Mount 147gF Silver over Nickel 255-2031-ND 2.10 ABS1510509 

2.0 Wire Leads 147gF Silver over Nickel 255-2035-ND 7.10 ABS1610509 

0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver: 255-2022-ND 3.42 ABS1112519 

SPDT 0.1 Solder 54gF Gold over Silver 255-2030-ND 3.42 ABS1412519 

0.1 PC Mount 54gF Gold over Silver: 255-2034-ND 3.42 ABS1512519 

2 0.1 Wire Leads 54gF Gold over Silver: 255-2038-ND 9.04 ABS1612519 
2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2021-ND 2.48 ABS1112509 

SPDT 2.0 Solder 54gF Silver over Nickel 255-2029-ND 2.48 ABS1412509 

2.0 PC Mount 54gF Silver over Nickel 255-2033-ND 2.48 ABS1512509 

2.0 Wire Leads 54gF Silver over Nickel 255-2037-ND 7.70 ABS1612509 

3 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 44gF Gold over Silver: 255-2024-ND 3.42 ABS1113519 
2.0 110 Quick Connect 44gF Silver over Nickel 255-2023-ND 2.48 ABS1113509 

4 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver: 255-2026-ND 3.42 ABS1114519 
2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2025-ND 2.48 ABS1114509 


$ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 


ABV Standard Series Sealed Snap Switches 


Features: * Miniature size * Sealed con- 
struction for use in adverse environments 
* Epoxy resin and rubber cap greatly reduces 
possible miscontact due to contaminants such 
as dust * Conforms to IP67 of IEC protective 
construction classification * Elastomer 
double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to 
uniform sealing in high production quantities 
Applications: * Automotive sensing 
* Agricultural equipment « Industrial equipment 
* Outdoor applications 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Lever Type 


Fig. 3 — Simulated 


Roller Type 


Fig. 4 — Short 
Roller Type 


Dimensions in mm 


Fig. 5 — Long 
Roller Type 


Contact Contact Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Plating + Part No. al 25 50 Part No. 

1 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2039-ND 4.83 4.44 3.94 ABV1210619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2044-ND 11.34 10.42 9.26 ABV1610619 

2 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2040-ND 5.64 5.18 4.60 ABV1212619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2045-ND 12.52 11.50 10.22 ABV1612619 

3 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2041-ND 5.66 5.20 4.62 ABV1214619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2046-ND 12.52 11.50 10.22 ABV1614619 

4 SPDT 5 187 Quick Connect | oid Over Silver 255-2047-ND 14.50 13.32 11.84 ABV1615619 
Wire Leads 

5 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2043-ND 6.88 6.33 5.62 ABV1216619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2048-ND 9.09 8.35 7.42 ABV1616619 


+ Gold over Silver contact plating - Low level switching from 1mA to 5A power levels 


2132 (1091) 
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CHERRY 


Fig. 1 - Subminiature, DG Series Fig. 3 — Water and Dust Sealed, DC Series A 


Snap Type Switches 


UL Recognized and CSA Certified 


Length of 


actuator 
1 
256 | 


(6.50) 


Actuator 
Length 


COM N.O. N.C. 


Switch Mtg. Hole 


|__ Length of 
actuator 


Ratings: 
DG1: 2 Amps 30VDC, PCB T 
DG2: 50mA 30VDC, PCB 0.122 (3.1) 


Fig. 2 — Ultra-Subminiature and A157 oo 
Subminiature, DH Series (3.99) “207 
a 


> 16.25) 
Referenceq (£—O = 
069 16093 38 94 ie) 
Ole k 
098 
(2.49) ; no ee 


Actuator Length 


as - 0.787Max. 
Relerence {25 v (20.0) Actuator 
Line: | 307 Length 
6 A (5.25) 
Ratings: 063 (1.6) ff} OO - 
DH3C: 50-300mA @ 30VDC; Silver-Plated ¥p St it 
Brass contacts 
DHAC: 5-50mA @ 30VDC; Gold-Plated a bos 11,98) 
Brass contacts (8.2) 
Terminal Actuator Length | Oper. Force | Digi-Key Pricing Cherry 

Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) (Max. gms.) | Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button = 140 CH167-ND@ 2.08 18.48 77.00 132.83 608.30 | DG23-B1AA 
1B Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH168-ND® 2.24 19.92 83.00 14318 655.70 | DG23-BILA 
1B <epr 5-5oma | Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH621-ND® 2.24 19.92 83.00 14318 655.70 | DG23-B2LA 
1B 7 Left Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH624-ND® 2.24 19.92 83.00 14318 655.70 | DG23-B3LA 
ic | Subminiature Vertical PCB Roller Lever | 0.075 (1.91) 60 CH169-ND@ 4.40 39.12 163.00 281.18 1287.70 | DG23-B1RA 
1C DG Series Right Angle - PCB Roller Lever | 0.075 (1.91) 60 CH622-ND® 4.56 40.56 169.00 291.53 1335.10 | DG23-B2RA 
1A Button — 140 CH164-ND® 2.03 18.00 75.00 12938 592.50 | DG13-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH165-ND® 2.19 19.44 81.00 139.73 63990 | DG13-BILA 
1¢ Roller Lever_| 0.075 (1.91) 60 CH166-ND® 4.13 36.72 153.00 263.93 1208.70_| DG13-B1RA 
Bact ia SPDT 50~300MA | sot angle - PCB Button — 90 CH849-ND® 2.89 25.68 107.00 18458 845.30 | DHSC-C6AA 
2A ‘ 5 ~ 50mA Button a 90 CH850-ND® 4.89 43.44 181.00 312.23 1429.90 | DHAC-C6AA 
28 Di oer SPDT 5 ~50mA Straight- PCB | Simulated Roller | 0.252 (6.4) 50 CH854-ND@ 4.62 41.04 171.00 294.98 1350.90 | DHAC-C4LA 
3A Solder Eyelet Button — 200 CH293-ND® 4.94 43.92 183.00 315.68 1445.70 | DC3C-A1AA 
3A sane oak Wire 18AWG Leads Button ~ 204 CH614-ND 9.53 84.72 353.00 608.93 2788.70 ‘| DC3C-D5AA 
3A Left Angle - PCB Button = 204 CH615-ND® 3.92 34.80 145.00 25013 1145.50 | DC3C-K7AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 80 CH613-ND@ 6.05 53.76 224.00 386.40 ‘1769.60 _| DC3C-A1LB 
3A esse Solder Eyelet Button = 200 CH290-ND® 456 40.56 169.00 291.53 1335.10 | DCIC-A1AA 
3A aasedss Right Angle - PCB Button = 200 CH608-ND® 4.05 36.00 150.00 258.75 1185.00 | DC1C-K6AA 
3B SPDT 5A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 80 CH291-ND® 5.05 44.88 187.00 322.58 1477.30 | DC1C-A1LB 
3p | Water & Dust 110 (2.79) ac Lever 0.276 (7.01) 70 CH609-ND® 4.91 43.68 182.00 313.95 1437.80 | DCIC-LILC 
3c Solder Eyelet Roller Lever | 0.098 (2.49) 90 CH606-ND® 7.37 65.52 273.00 470.93 2156.70 | DC1C-A1RB 
3A Solder Eyelet Button = 340 CH292-ND® 5.02 44.64 186.00 32085 1469.40 | DC2C-A1AA 
3B SPOT 10.14 Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 150 CH610-ND® 5.94 52.80 220.00 379.50 1738.00} DC2C-A1LB 
4A 110 (2.79) ac Button — 150 CH879-ND® 2.05 18.24 76.00 125.40 570.00 | DB3CB1AA 
4A SPDT O.1A 110 (2.79) ac Button 0.189 (4.8) 60 CH880-ND® 2.59 23.04 96.00 158.40 720.00 | DBSCBILB 
4A Straight PCB Button = 150 CH881-ND@ 2.00 17.76 74.00 122.10 555.00 | DBSCC1AA 
4B Solder Short Lever 0.189 (4.8) 60 CH884-ND® 2.38 21.12 88.00 14520 660.00 | DBICAILB 
4A DB Series SPDT 1A 110 (2.79) ac Button = 150 CH885-ND® 1.84 16.32 68.00 11220 510.00 | DBICB1AA 
4C | Subminiature 110 (2.79) Qc Roller Lever_| 0.185 (4.7) 55 CH882-ND@ 3.46 30.72 128.00 211.20 960.00 | DBICBIRC 
4A spot Zn Solder Plunger Only — 150 cH288-ND® 170 15.12 63.00 10868 497.70 | DBICA1AA 
4A PCB Pin Plunger Only = 150 CH289-ND@ 1.84 16.32 68.00 117.30 537.20 | DBICC1AA 
4A Snr ah Solder Short Button = oa CH886-ND® 1.84 16.32 68.00 11220 510.00 | DB2CA1AA 
4A Straight PCB Button = CH883-ND@ 1.84 16.32 68.00 11220 510.00 | DB2CC1AA 

Standard Lever for 1LB/1MB Suffix... CH657-ND 19 1.68 7.00 12.08 55.30 | 0014-5576 

Standard Lever for DC Series, LC Suffix . CH668-ND® 19 1.68 7.00 12.08 55.30 | 0614-1233 

Replacement | Eitra Long Lever, LD Suffix CH669-ND® AB 3.84 16.00 27.60 126.40 | 0614-1234 

— Actuator Roller Lever for DC Series, RB Suffix . CH673-ND 73 6.48 27.00 46.58 213.30 | 0714-0260 

Roller Lever for DC Series, RC Suffix . CH674-ND 92 8.16 34.00 58.65 268.60 | 0714-0261 

Simulated Roller Lever, SC Sufix CH671-ND® 27 2.40 10.00 17.25 79.00 | 0614-1238 

Simulated Roller Lever, SD Sufix... CH672-ND@ 38 3.36 14.00 2415 110.60 | 0614-1239 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY ep Snap and Lever Type Switches 


Fig. 1 E13, £14, E19, E20, G13 Series 


Ratings: 
E13: 15A — 125/250VAC, 
eee : : ‘ ro oa 3/4 HP - 125V/AG, 1-1/2 HP - 250VAC 
Faston Terminal 5 in E14: 25A — 125/250VAC, 
5 Oe mot - 1 HP — 125VAC, 2 HP — 250VAC 
at al : c D E19: 15A — 125/250VAC, 
7 25.4 Metal 0 3/8 3/4 HP - 125VAC 
02.41 Hole 46.30 9.14 Button #§ ~ X32 E20: 20A — 125/250VAG, 1 HP - 125VAC 
(3 places) Mounting Holes 23.08 G13: 0.1A- 125VAC, 
Gold crosspoint contacts 
Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
General Purpose - E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series 
1B | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing — 425 | CH573-ND® 5.94 5.28 4.40 | G13-00J 
iC | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing - 425 | CH574-ND@ 686 6.10 5.08 | G13-00M 
1A | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Plastic Button = 425 | CH102-ND@ 316 2.81 2.34 | £13-00E 
1B | SPDT | 145A | .250 QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button - 425 | CH100-ND® 370 3.29 2.74 | E13-00J 
ic | SPDT | 145A | .250 QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 425 | CH101-ND@ 467 4.16 3.46 | E13-00M 
1D | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 | CH312-ND@ 451 4.01 3.34 | E13-00H 
1D | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 65 | CH314-ND@ 451 4.01 3.34 | E13-50H 
1E | SPDT | 145A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) 100 | CH313-ND® 5.45 485 4.04 | £13-00K 
1E | DPDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 821 (20.85) 425 | CH505-ND® 11.37 10.11 8.42 | £20-00H 
1£ | DpDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) | 285 | CHS506-ND@ 11.37 10.11 8.42 | £20-50H 
1A | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Plastic Button = 850 | CH315-ND® 416 3.70 3.08 | E14-00A 
1¢ | SPDT | 25A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 850 | CH318-NDe 556 4.95 4.12 | £14-00M 
1D | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Short Lever 821 (20.85) 285 | CH316-ND® 562 5.00 4.16 | E14-00H 2e@0 a | | 
1D | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 170 | CH319-ND® 554 4.92 4.10 | £14-50H a oe TT 
1A | DPDT | 145A | .250 QC (6.35) Plastic Button - 850 _| CH320-ND@ 6.94 6.17 5.14 | E19-00A I ot a I | 
1B | DPDT | 15A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button = 850 | CH322-NDe 878 7.80 650 | E19-00J A - Plunger B - Lever C - Roller 
1¢ | DPDT | 15A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button - 850 | CH324-ND® 867 7.71 6.42 | E19-00M 
1D | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 205 | CH321-ND® 8.26 7.35 6.12 | £19-00H 
1D | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 130 | CH325-ND@ 7.61 6.77 5.64 | E19-50H Ss ai BAISER 
te | PDT | 15a | 2500C (6.35) Long Roller 1.645 (41.78) | 150 | CH326-ND@ 9.15 814 6.78 | E19-50K BEAT nance Gi “aeyke 
i¢ | DPDT | 20A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button — 850 | CH329-NDe 11.58 10.30 858 | £20-00M £63: 0.14 125VAC, 0.258—30VDC 
1E | DPDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) | 312 | CH330-ND@ 12.91 11.48 9.56 | £20-50K pm 
1D_[SPST-N/O | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100__| CH501-ND@ 451 4.01 3.34 | E13-01H 
Brass Mounting Nut for Threaded Bushing .... . | CH284-ND 16 15 12 | 0012-0023 
Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/E19/G13 CH651-ND 154 1.37 1.14 | 0012-0025 Fig. 3 DA3 Series 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/E19/G13 CH652-ND 22.20 16 | 0012-0028 558 
Lock Washer for J/M E13/E19/G13 .. CH653-ND 59 5344 | 0012-0073 762 
Subminiature - E61, E62 and E63 Series t ; 
on | SPDT | 0.1A J .093 OC (2.36) Plunger Only = 90 | CH380-ND@ 486 432 3.0 | £63-00A 
SPDT | 0.1A_| .110 QC (2.36) Plunger Only - 90 _| CHS554-ND@ 478 4.25 3.54 | E63-30A 
op | SPDT | 0.1A | .093 OC (2.36) Lever, Standard Ratio 396 (10.06) 9 | CH384-ND@ 632 5.62 4.68 | E63-50H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 9 | CH557-ND@ 575 5.12 4.26 | E63-60H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Roller Lever 201 (5.11) 30 | CH552-ND 583 5.19 4.32 | E63-10K 
2C | SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 | CH382-ND@ 6.05 5.38 4.48 | E63-00K 
SPDT | 0.1A_| .110 QC (2.79) Roller Lever 201 6: 11) 30__| CHS555-ND@ 599 5.33 4.44 | £63-30K 
SPDT | 5A | .093 QC (2.36) Plunger Only 90 | CH103-ND@ 378 3.36 2.80 | E61-00A 
2A | SPDT | 5A_ | 110 QC (2.79) Plunger Only - 90 | CH370-ND@ 378 3.36 2.80 | £61-30A Abtiatore; 
SPDT | 5A | Solder Eyelet Plunger Only - 90 | CH104-ND@ 3.78 3.36 2.80 | E61-10A Length 
SPDT | 5A | .093 QC (2.36) Lever, Standard Ratio 274 (6.88) 27 ‘| CH105-ND@ 543 483 4.02 | E61-00H : 
on | SPOT | 5A | 110.06 (2.79) Lever, Standard Ratio 274 (6.88) 27 ‘| CH371-ND@ 543 4.83 4.02 | E61-30H Boe raf 
SPDT | 5A | Solder Eyelet Lever, Standard Ratio 274 (6.88) 27 ‘| CH106-ND@ 5.43 483 4.02 | E61-10H ; 
SPDT | 5A __| .093 QC (2.36) Lever, Standard Ratio 396 (10.06) 9 | CH373-ND@ 5.43 483 4.02 | £61-50H 
SPDT | 5A | .093QC (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 30 | CH107-ND@ 5.78 514 4.28 | E61-00K 
SPDT | 5A | Solder Eyelet Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 30 | CH108-ND@ 5.78 514 4.28 | E61-10K Ratings: 
oc | SPDT | 5A | .110.0C (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 | CH372-ND@ 578 5.14 4.28 | E61-30K DKS OR TOBUAG 
SPDT | 5A | .110 QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 | CH544-NDe 578 5.14 4.28 | E61-80K iia 
SPDT | 5A | .093 QC (2.36) Roller Lever 326 (8.28) 10 | CH374-ND@ 5.45 4.85 4.04 | E61-50K Fig. 4 
SPDT | 5A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 10 | CH543-NDe 5.78 514 4.28 | £61-60K : a.974 
oa | SPOT | 10.1 | .093 OC (2.36) Plunger Only = 212 | CH109-ND® 427 3.80 3.16 | £62-00A E68,E69 Series aS 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Plunger Only - 212 | CH110-NDe 4.27 3.80 3.16 | £62-10A 28.32 for 
pg | SPOT | 10.1A | 098 0C (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 | CHI11-ND@ 543. 4.83 4.02 | £62-00H ie 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Lever, Standard Ratio 274 (6.88) 56 | CH112-ND@ 5.43 4.83 4.02 | £62-10H 2 Bd thickntes 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 | CH113-ND@ 624 5.55 4.62 | E62-00K = 
2C | SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 | CH114-ND@ 6.24 5.55 4.62 | E62-10K ; ar He 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever 326 (8.28) 33__ | CH379-ND@ 6.24 5.55 4.62 | £62-50K 
2A [| SPDT [10.1A | PC Mount Plunger Only = 212 | CH545-NDe 4273.80 3.16 | £62-50A E78, E79, F79 p13.874 
og | SPDT | 10.1A | .093 OC (2.36) Long Lever 396 (10.06) 20 | CH546-ND@ 5.43 483 4.02 | £62-50H 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 20 | CH547-ND 543 4.83 4.02 | £62-60H 36.7 for 
2¢ | SPDT |10.1A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 33 | CH548-ND@ 5.89 5.24 4.36 | E62-60K ‘ ald Wnichness 
Replacement Actuator Lever, 2.163” (54.94mm) Long ............0..00. ccc cceee eee eee cence eeeee eee eee CH654-ND 6 AL 34 | 0014-0134 F 1 2.84 thickness 
Subminiature Snap Switches - DA3 Series ARP = 
3 | SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Lever, Standard Ratio 274 (6.88) 27__| CH142-ND@ 551 4.90 4.08 | DA3C-FILB 127. Mae 
Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long ................0eccecceeeeceeeueeeeteeeeetees CH656-ND -30 27 .22 | 0014-5519 
Panel Mount Pushbutton — E68, E69, E78, E79 and F79 Series — RoHS Compliant A - Momentary B - Cheat Interlock 
4A | SPDT | 0.4A | 187 QC (4.75) Momentary 845 (21.46) 425 | CH386-ND 589 5.24 4.36 | E68-00A | FaAetuator EY Actuator 
4B | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock | — .730 (18.54) 385 | CH387-ND 618 5.50 4.58 | £68-30A P| length length 
4C | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) | Short Button Momentary 420 (10.67) 425 | CH388-ND 637 5.67 4.72 | E68-40A 
4D | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Auxiliary Pushbutton 4 (10.16) 425 | CH560-ND 651 5.79 4.82 | E68-50A (Pulled Out) 
4A | SPDT | 10A_| .187 QC (4.75) Momentary 875 (22.23) 425 | CH154-ND 413 3.68 3.06 | E69-00A C - Short Button 
4B | SPDT | 10A | 187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock | 980 (24.89) | 425/285 | CH155-ND 491 437 3.64 | E69-30A Momentary D - Pushbutton 
4C | SPDT | 10A | 187 QC (4.75) | Short Button Momentary 450 (11.43) 425 | CH156-ND 413 3.68 3.06 | E69-40A Ratoni —- 
4A | DPDT | 10A | .187 QC (4.75) Momentary 875 (22.23) 680 | CH157-ND 716 6.36 5.30 | E79-00A length Fi factuator 
4A | DPDT | 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock 7A (18.03) 757 | CH571-ND 745 6.63 5.52 | F79-30A at wength 
4B | DPDT | 10A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .920 (23.37) 510 | CH392-ND 716 6.36 5.30 | E79-20A ; 
4B | DPDT | 10A | .187QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock |  .980 (24.89) _| 757/567 | CH158-ND 913 812 6.76 | E79-30A Ratings: 
Water and Dust Sealed — E72 Series — RoHS Compliant E69: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
5 | SPDT | 10A | 10° Wires Lever "858 (21.79) 67 | CH397-ND 1320 11.74 9.78 | E72-40HT EG8/E78: 0.1A 125VAC 
- - E79/F79: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2134 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CHERRY = Snap and Lever Type Switches (cont) 


Fig.5 E72 Series Fig.6 F80 Series Fig.7 E Series 


36.703 for 1.143 thick panel [+ 20.24 
36.957 for 2.54 thick panel [ 
aa) NKey 
13.97 15.88. "~- N.O. 
4+ {+ D| com 
2.85 x 3.20 
M— 22.23 —» 
Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current] Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) | Part No. 1 10 50 | Part No. A - Plunger B - Lever 
Line Interrupt Switches - F80 — RoHS Compliant = ) 
g |SPSTSPDT| 104 ] .250 OC (6.35) Plunger Only .238 (6.05) 866 | CH626-ND 1291 11.48 9.56 ] F81J-A120 eaa., a ol 
SPST | 16A_ | .250 QC (6.35) Plunger Only = 866 | CH307-ND 13.34 11.86 9.88 | F82A-A120 
Light Force and Standard Force Switches — E Series 
7A | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Plunger Only — 75 | CH331-ND® 410 3.65 3.04 | E21-00A 
7B | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 35 | CH333-ND® 645 5.74 4.78 | E21-50H C - Long Roller D - Short Roller 
7¢ | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 | CH507-NDe 713 6.34 5.28 | E21-50KX ‘ #6 
7D | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) Short Roller .810 (20.57) 75 | CH332-ND® 6.99 6.22 5.18 | E21-00K ss 
7A_| SPDT 3A_| .187 QC (4.75) | Light Force - Plunger Only =— 15 | CH335-ND® 3.81 3.39 2.82 _| E22-00AX ma; [| 
spot | 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 8 | CH337-NDe 4.27 3.80 3.16 | £22-50HX 
78 | SPDT | 3A | 187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 4 | CH340-NDe 4.27 3.80 3.16 | £22-55HX 
SPOT | 3A_| .187QC (4.75) | Light Force-Long Lever | 2.932 (74.47) 2 | CH341-NDe 4.46 3.96 _3.30 | £22-85HX 
7c | SPDT | 3A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 35 | CH339-ND® 467 416 3.46 | E22-50K 
7D | SPDT | 3A _| .187 QC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 75 | CH336-ND@ 4.67 4.16 3.46 | £22-00K E - Thermoplastic CP 
aa | SPOT | 5A | .187 QC (4.75) Plunger Only = 45 | CH342-ND® 3.48 3.10 258 | E23-00AX Lever 
SPDT | 5A_| .187 QC (4.75) Plunger Only = 170_| CH343-ND@ 3.38 3.00 2.50 | £23-00A 
7g | SPDT | 5A | .187.QC (4.75) | Standard Force - Long Lever | 1.40 (35.56) 86 | CHS519-ND® 4.02 3.58 2.98 | £23-50H Raitnge: 
SPOT | 5A_| .187QC (4.75) | Light Force- Long Lever _| 2.757 (70.03) 10 | CH347-ND® 4.37 3.89 3.24 | £23-55HX aie ; 
7c | spoT | 5A | 187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 86 | CH346-ND® 478 4.25 3.54 | £23-50K Fat: cae Gold = oe 
70 | spoT | 5A _| 187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 170_| CH344-ND@ 4.78 4.25 3.54 | £23-00K ; A: 
za | SPOT | 108 | Screw Term. Plunger Only - 75 | CHS26-NDe 7.05 627 5.22 | E33-10A E22: SA 250VAC E34: 15A 250VAC, UL 94HB 
SPOT | 10A | Solder Term. Plunger Only - 75 | CH527-ND@ 3.40 3.03 2.52 | E33-20A 
spoT | 10A | .187 QC (4.75) | Standard Force - Long Lever | 1.58 (40.13) 86 | CH528-NDe 3.86 3.44 2.86 | E33-50HL Fig.8 D4 Series 
78 | SPDT | 140A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 144 | CH351-ND@ 3.56 317 2.64 | E33-50H 
SPDT | 10A_| .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.932 (74.47) 10 | CH355-NDe 4.35 3.87 3.22 | E33-85HX 
7c | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 144 | CH352-ND@ 413 3.68 3.06 | E33-50K 27.81 
SPOT | 10A_| .187 QC (4.75) Long Lever 1.58 (40.13) 22 | CH354-ND@ 3.35 2.98 2.48 | E33-75HX a 
7D | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 285 | CH350-ND® 4.00 3.56 2.96 | E33-00K : 
7A SPDT 15A Solder Term Standard Force - Button - 400 | CH534-ND@ 3.24 2.88 2.40 | E34-20A = 
spot | 15A | .187QC (4.75) | Standard Force - Lever 1.58 (40.13) 120 | CH535-NDe 419 3.72 3.10 | E34-50HL 
78 | SPDT | 145A | 187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 50 | CH358-ND® 3.94 3.51 2.92 | E34-50HX 
SPDT | 15A_| .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 22 | CH362-ND® 4.00 3.56 2.96 | E34-55HX — 
7c | SPOT | 15a | 187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 200 | CH360-ND 451 4.01 3.34 | £34-50K watto 
7— | SPOT | 15A | .187 QC (4.75) Plastic Lever 1.382 (35.10) | 200 | CH361-NDe 3.81 3.39 2.82 | £34-50N 22.28 
Standard Size Insulator for E34 Series. CH663-ND 35 32 -26 | 0015-005 
Small Size Insulator for E62 Series .. CH664-ND. 35 32 -26 | 0015-0052 
Large Black Plastic Insulator for E34 Series. CH665-ND 43 39 32 | 0015-0054 fe— Actuator Length —e 
ture International - D4 Series — RoHS Compliant High Ratio {>| © 
8A [SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Button = 75 | CH115-ND 478 4.25 3.54 | D41C-RIAA Santina zyitch 
gp | SPOT | 0.18 | .187 OC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 36 | CH297-ND 5.21 4.64 3.86 | D41C-R1LD 4.50 9.02 Mtg. Hole 
SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.98 (74.47) 2 _| CH118-ND 5.21 4.64 3.86 | D4TL-RIXL 
sc | spoT | 041A | 1870 (4.75) | — Roller, Standard Ratio .81 (20.57) 75 | CH117-ND 5.45 4.85 4.04 | D41C-RIRA 
8A | SPDT | 3A | .187 QC (4.75) Button _ 15 | CH124-ND 3.08 2.74 2.28 | D42L-RIAA 
8B | SPOT | 3A _| 187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.98 (74.47) 2 | CH123-ND 462 411 3.42 | D42L-RIXL 
aq | SPOT | 5A | .187 QC (4.75) Button — 170 | CH125-ND 259 2.31 1.92 | D43C-RIAA 
SPDT | 5A_| .187 QC (4.75) Button - 45 | CH129-ND 2.92 2.60 2.16 | D43L-RIAA 
sc_| spoT | 5A | 1870 (4.75) | _ Roller, Standard Ratio .810 (20.57) 170 | CH127-ND 3.75 3.34 2.78 | D43C-RIRA = — = 
BA SPDT 10A | .187 QC (4.75) Button _ 285 | CH130-ND 2.75 2.45 2.04 | D44C-R1AA A- Plunger B - Lever C- Roller 
SPDT | 10A_ | .187 QC (4.75) Button = 75 | CH134-ND 2.86 2.55 2.12 | DA4L-RIAA 
gg | SPOT | 10a | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 | CH299-ND 316 2.81 2.34 | D44L-RILD satings/ 48708 tatininil 
SPDT | 10A_| .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.98 (74.47) 40 | CH133-ND 3.40 3.03 2.52 | D44L-RIML : a 
ac | spoT | 410A | .187QC (4.75) | Lever, Standard Ratio 810 (20.57) 75 _| CH301-ND 3.83 3.41 2.84 | D44L-RIRA | | D4: -1A 125VAC, Gold crosspoint contacts 
aa | spoT | 15a | 187 aC (4.75) Button = 400 | CH135-ND 3.13 2.79 2.32 | D4SC-RIAA DA2: 3A 125/250VAC 
SPDT | 15A_ | .187 QC (4.75) Button -_ 100 _| CH139-ND 3.13 2.79 2.32 | D45L-R1AA D43: 5A, 1/4 H.P., 125/250VAC 
gp | SPOT | 15a | .1870C (4.75) Lever, Standard Ratio 865 (21.97) 400 | CH136-ND 3.43 3.05 2.54 | D45C-RILA D44: 10A, 1.2 H.P., 125/250VAC 
spoT | 15A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 13 | CH138-ND 3.54 3.15 2.62 | D45L-R1ML D45: 15A, 1/2 H.P., 125/250VAC. 
Miniature International — D4 Series - U.S. Version — RoHS Compliant 
spoT | 0.1A | .187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio | 1.40 (35.56) 8 | CH578-ND 5.21 4.64 3.86 | D41L-R1YD Fig. 9 K Series 
SPDT | 3A_ | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 | CHS579-ND 3.02 269 2.24 | D42C-RILD 
SPDT | 3A_ | .187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio | 1.40 (35.56) 8 | CH581-ND 462 411 3.42 | D42L-RIYD 
8B | SPDT | 3A | 187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio | 2.757 (70.03) 3.5 | CHS582-ND 473 4.20 3.50 | D42L-RIYL 
SPDT | 5A_ | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 51 | CHS583-ND 3.29 293 244 | D43C-RiMD | | Features: 
SPDT | 5A_ | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 20 | CHS587-ND 3.54 3.15 2.62 | D43L-RiMD | | Centrally located common 
SPOT | 10A_| .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 144 | CH589-ND 313 2.79 2.32 | D44C-RILD terminal, wiping contact 
8A | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Button = 400 _| CH594-ND 3.08 2.74 2.28 | DASC-VIAA ae Sancary eeuperae 
8B | spoT | 15A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 865 (21.97) 100 | CH595-ND 3.46 3.08 2.56 | D45L-RILA gene 
Flammability Ratings: UL94V-0 
Cur- Terminal Oper. Force | Digi-Key Price Each Cherry Electrical Life: 100,000 cycles 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator (Max. gms.) | Part No. 1 10 50 Part No. Temperature Ratings: * Standard Temperature:-40° ~ 85°C 
High Performance Miniature Snap Switches - K Series — RoHS Compliant * High Temperature: -40° ~ 150°C 
9 | spot | 3A |.187 (4.75), QC Straight | Button, Standard Temp. 25 CH631-ND 3.11276 ~—2.30 | KWEA-QACA EEG nae TT eee a 3A, 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 2135 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Microswitches 


These miniature microswitches, with high reliability and low cost are offered with many options to suit most typical 
applications and can be used in instrumentation, household appliances, vending machines, industrial control systems, 
medical equipment and security systems. Specifications: ¢ Electrical Life: 100,000 Operations at 16A and 5A, 1,000,000 
Operations at 0.1A Mechanical Life: 10,000,000 Operations * Operating Temperature Range: -20°C ~ 130°C 


Contact | Dimension | Operating | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Rating X (mm) Force (gF) | Part No. i 10 100 Part No. 

16A 20.2 120 450-1440-ND 1.86 1.65 1.29 | 1478603-1 

16A 20.2 200 450-1441-ND 1.86 1.65 1.29 | 1478604-1 

1 16A 20.2 300 450-1442-ND 1.86 1.65 1.29 | 1478605-1 
0.1A 20.2 60 450-1444-ND 2.64 2.34 1.83 | 1478670-1 

16A 35.6 60 450-1445-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478603-3 

16A 35.6 120 450-1446-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478604-3 

16A 35.6 180 450-1447-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478605-3 

5A 35.6 60 450-1448-ND 2.26 2.01 1.57 | 1478667-3 

9 0.1A 35.6 35 450-1449-ND 2.85 2.53 1.98 | 1478670-3 
16A 50.5 30 450-1450-ND 2.14 1.90 1.49 | 1478603-4 

16A 50.5 60 450-1451-ND 2.14 1.90 1.49 | 1478604-4 

16A 50.5 90 450-1452-ND 2.14 1.90 1.49 | 1478605-4 

5A 50.5 30 450-1453-ND 2.36 2.09 1.64 | 1478667-4 

0.1A 50.5 15 450-1454-ND 2.95 2.62 2.05 | 1478670-4 

3 16A 34 120 450-1455-ND 2.79 2.48 1.94 | 1478604-6 
0.1A 34 35 450-1457-ND 2.95 2.62 2.05 | 1478670-6 

4 16A 32.6 120 450-1458-ND 2.14 1.90 1.49 | 1478604-7 
0.1A 32.6 35 450-1460-ND 2.95 2.62 2.05 | 1478670-7 


~{ 
(> E*SWITCH" Snap Action Switches 


LS Series 

Specifications: * Contact Rating: 15 Amps @ 125/250 VAC Electrical 
Life: 50,000 cycles minimum * Mechanical Life: 500,000 cycles typical 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Strength: 1,500 
VAC for 60 seconds * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Materials: 
¢ Switch Housing and Actuator Button: High Temperature PBT (UL94V-0) 
* Contacts: Silver * Terminals: Copper Alloy 


MS Series 


Specifications: * Contact Rating: 5 Amps @ 125/250 VAC = Electrical 
Life: 10,000 cycles minimum * Mechanical Life: 100,000 cycles typical 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum * Dielectric Strength: 1,000 
VAC for 60 seconds * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Materials: 
* Switch Housing and Actuator Button: High Temperature PBT (UL94V-0) 
© Contacts: Silver * Terminals: Copper Alloy 


Adis 


LS Series 


Dimension X Operating Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. (mm) Force (gF) Termination Part No. 1 10 100 Part No. 
LS Series — Snap Action Switches, 15 Amps 
20.35 100 -1870C EG4518-ND 1.80 1.61 1.39 LS0851500F100C1A 
20.35 100 -2500C EG4519-ND 1.80 1.61 1.39 LS0851500F100C2A 
1 20.35 100 Solder Lug EG4520-ND 1.80 1.61 1.39 LS0851500F100S1A 
20.35 160 -1870C EG4521-ND 1.80 1.61 1.39 LS0851500F160C1A 
20.35 160 -2500C EG4522-ND 1.80 1.61 1.39 LS0851500F160C2A 
36.2 45 -1870C EG4523-ND 1.86 1.67 1.44 LS0851502F045C1A 
36.2 45 Solder Lug EG4524-ND 1.86 1.67 1.44 LS0851502F045S1A 
2 36.2 75 -1870C EG4525-ND 1.86 1.67 1.44 LS0851502F075C1A 
36.2 75 Solder Lug EG4526-ND 1.86 1.67 1.44 LS0851502F075S1A 
60.1 40 -1870C EG4527-ND 1.86 1.67 1.44 LS0851503F040C1A 
3 33 85 -1870C EG4528-ND 1.93 1.73 1.49 LS0851504F085C1A 
33 140 -1870C EG4529-ND 1.93 1.73 1.49 LS0851504F140C1A 
4 20.9 250 -1870C EG4530-ND 1.99 1.78 1.53 LS0851505F250C1A 
34.3 120 -1870C EG4531-ND 1.99 1.78 1.53 LS0851506F120C1A 
MS Series — Miniature Snap Action Switches, 5 Amps 
2 60 -1100C EG4532-ND 1.09 98 84 MS0850500F060C1A F 
2 60 Solder Lug £G4533-ND 1.09 98 ‘84 | MS0850500F060S1A MS Series 
2 80 -1100C EG4534-ND 1.09 98 84 MS0850500F080C1A 
5 2 80 Solder Lug EG4535-ND 1.09 98 84 MS0850500F080S1A 
2 150 -1100C EG4536-ND 1.09 98 84 MS0850500F15001A 
2 250 Solder Lug EG4537-ND 1.09 98 84 MS0850500F250S1A 
2 295 Solder Lug EG4538-ND 1.09 98 84 MS0850500F295S1A 
14.5 25 -1100C EG4539-ND 1.15 1.03 89 MS0850501F025C1A 
14.5 45 Solder Lug EG4540-ND 1.15 1.03 89 MS0850501F045S1A 
14.5 70 Solder Lug EG4541-ND 1.15 1.03 89 MS0850501F070S1A 
6 16.5 20 Solder Lug EG4542-ND 1.15 1.03 89 MS0850502F020S1A 
16.5 50 Solder Lug EG4543-ND 1.15 1.03 89 MS0850502F050S1A 
22.6 10 Solder Lug EG4544-ND 1.15 1.03 89 MS0850503F010S1A 
22.6 25 Solder Lug EG4545-ND 1.15 1.03 89 MS0850503F025S1A 
22.6 40 Solder Lug EG4546-ND 1.15 1.03 89 MS0850503F040S1A 
14.65 20 Solder Lug EG4547-ND 1.21 1.08 93 MS0850504F020S1A 
7 14.65 35 -1100C EG4548-ND 1.21 1.08 93 MS0850504F035C1A 
14.65 35 Solder Lug EG4549-ND 1.21 1.08 93 MS0850504F035S1A 
14.65 65 -1100C EG4550-ND 1.21 1.08 93 MS0850504F065C1A 
14.5 35 -1100C EG4551-ND 1.26 1.13 98 MS0850505F035C1A 
8 14.5 45 Solder Lug EG4552-ND 1.26 1.13 98 MS0850505F045S1A 
14.5 50 1100C EG4553-ND 1.26 1.13 98 MS0850505F050C1A 
14.5 75 Solder Lug EG4554-ND 1.26 1.13 98 MS0850505F075S1A 


Switch Connector 
and Terminal 


molex 


Switch Connector: 
*94\V-2 Nylon *UL Approved * Accepts 14-28 AWG * Number 


of Circuits: 3 * Maximum Current Rating: 10 * Maximum Voltage =H h-16 
Rating: 250 » Mounting Ears: No * Maximum Panel Thickness: 33 

N/A © Eng. No.: 2191 06 y°1(8-38) |= 

WM2553-ND. ... $.52/1; $4.58/10; $30.53/100 (1-52) 4 [SS 

Terminal: =e ED (5.61) 
14-22AWG, or (2) 18AWG Spade, Tin plated ren Fs t 
WM2684CT-NDt . $1.43/10; $11.45/100; $47.70/500 er .29 (7.49) 
WM2684TR-ND¢ . $186.00/3,000 1 

+ CutTape + Tape and Reel 


= 88, > 
™ Tyco Electronics ee 

Authorized Distributor > 
AMPIP Post-Insulation Pods aa 


Straight Style .187” Series Receptacle Housings: * UL 94V-2 Flammability Rating * Nylon » Natural color 
* UL/CSA Approved « Insulation Diameter Maximum: .170” (4.32mm) «3 circuits 

VAY ELE, | Reema ree Ratna AOE SURE oc eee RL Anan COs mmien SOR ECEM MASONS Aa tree $5.11/10; $44.96/100 
Fastons: 

A27696CT-NDt 20-24AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) . 
A27700CT-NDt¢ 16-20AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) . 


t+ Cut Tape 


.. $8.71/100; $36.30/500 
.. $8.08/100; $33.68/500 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2136 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Snap-acting Switches 


A SERIES: Specifications: * Electrical Life: 200,000 cycles at 15A @ 250VAC »* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
* Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

HB SERIES: Specifications: * Electrical Life: 150,000 cycles at 20A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 
* Switch Housing: Heat resistant/electrical grade phenolic 

LC SERIES: Specifications: * Electrical Life: 100,000 cycles at 1A @ 125VAC Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
Switch Housing: Thermoplastic polyester (UL 94V-0) * Terminals: Copper alloy * Terminal Seal: Epoxy 

MM SERIES: Specifications: ¢ Electrical Life: 100,000 cycles at full rated load * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 
Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

TF SERIES: Specifications: « Electrical Life: 300,000 cycles at 10A @ 250VAC Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


TM SERIES: Specifications: » Electrical Life: 350,000 cycles at 10A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 
* Switch Housing: Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0) 

ZMS SERIES: Specifications: + Electrical Life: 10,000 cycles at 3A * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch 
Housing: Nylon 

ZMA SERIES: Specifications: « Electrical Life: 10,000 cycles at 3A * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch 
Housing: PBT 

LCS SERIES: Specifications: * Electrical Life: 6,000 cycles at 6A @ 125VAC UL * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 
Switch Housing: Thermoplastic polyester 

LCA SERIES: Specifications: ¢ Electrical Life: 6,000 cycles at 10A @ 125VAC »* Operating Temperature: -10°C ~ 125°C 


Switch Housing: Thermoplastic (UL 94V-0) 


Fig. 4 
3/8-32 
NEF THD. 


* Switch Housing: Thermoplastic polyester 


Stainless steel 


Dimensions in mm 


Contact Dim. | Operating Contact Dim. | Operating 
Cir- | Rating A Force | Digi-Key Price Each C&K Cir- | Rating A Force | Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| cuitry | (A) Terminal | (mm) (Max. gms) Part No. il 25 100 |Part No. Fig.| cuitry | (A) Terminal | (mm) (Max. gms) Part No. 4 25 100 |Part No. 
General Purpose — A Series 16 | SPOT] 11 187"0C | 35.6 40 |CKN1432-ND 6.80 5.45 4.31 |TFCGV3VT155BC 
1) spor) 45 250"ac | 567 /CKNI40@-ND 419 3.35 2.66 JASKHCePoaac i6| spoT) 14 187"ac | 69.9 20 | CKN1433-ND 6.87 5.50 4.35 |TFCGV3VT185BC 
2 | DPOT| 15 .250"QC | 41.1) 510 |CKN1409-ND 917 7.34 5.82 |ADPDC2LO4AC Miniature — TM Series 
3) SPOT) 15 | .250"QC | 35.1 | 113 TGKNISIONDE) 866 5.34 4.22 JASKHCZA04AG 15] spoT] 10 | 187"QC | 203] 75 |CKN1434-ND 4.54 3.64 2.88 [TMCGD6SPOO40C 
4 | DPDT| 15  ] .250"QC | 20.6 | 850 | CKN1411-ND 10.07 8.06 6.39 JADPDC2J04AC 15| SPDT] 10 | .250"0C | 203} 75 |CKN1435-ND 4.54 3.64 2.88 |TMCGD6SP004AC 
4 | spoT| 15 | .250"QC | 20.6 | 567 | CKNI412-ND 5.79 4.64 3.67 J|ASKHC2J04AC 16 | SPOT] 10 | .187"0C | 356 | 45 |CKN1436-ND 5.41 4.33 3.43 |TMCGD6ST1540C 
5 | SPOT} 15 | .250"QC |BikCap) 567 | CKNT413-ND 8.27 6.62 5.25 |ASKHC2B14AC 16 | SPOT] 10 | .187"QC | 699 | 20 |CKN1437-ND 5.44 4.36 3.45 |TMCGD6ST1840C 
5 | SPDT} 15 250" QC |Red Cap) 567 | CKN1414-ND = 8.27 6.62 5.25 |ASKHC2BB4AC 16 | spoT] 10 187"ac | 56.4 17 | CKN1438-ND 5.44 4.36 3.45 |TMCGD6ST2740C 
6 | DPOT} 15 250" QC | 381) 170 | CKNI415-ND 9.17 7.34 5.82 |ADPDC2TO4AC 17 | spoT] 10 187"aC | 328 50 | CKN1439-ND 5.41. 4.33 3.43 |TMCGD6ST1440C 
6 | SPDT] 15 .250"QC | 381) 113 |CKN1416-ND 4.89 3.92 3.10 |ASKHC2TO4AC Duel Piao? 2S Series 
6 | SPST] 15 250"QC | 381) 113 |CKN1417-ND 4.35 3.48 2.76 |ASKHC2TO4AY 
7 | DPDT 15 250” QC 38.1 510 CKN1418-ND 1020 98.17 6.47 |ADPDC2WO4AC 18 | SPDT 3 Solder Plunger} 130 CKN9159-ND 3.52 2.82 2.24 |ZMSH03130P00SSC 
Hex\ut 3/8-32 NEP2B THD........ ~ CKN1829-ND 32 26 21 106338 18| SPOT] 3 PCPins |Plunger| 130 |CKN9161-ND 3.27 2.62 2.08 |ZMSLO3130P00PSC 
: 18| SPOT] 3 Rt. Angle Plunger! 130 |CKN9162-ND 3.52 2.82 2.24 |ZMSLO3130PO0RRC 
Precision Sealed IP65 — HB Series 18| SPDT) 3 12°Wires |Plunger| 130 |CKN9163-ND 5.54 4.44 3.51 |ZMSHO3130P00JSC 
8 SPDT 20 6-32 Screw — 370 CKN1419-ND 15.88 12.71 10.06 /HBS2KCB4SJ055C 18 | SPDT 3 Solder 14.7 130 CKN9160-ND 3.52 2.82 2.24 |ZMSH03130T10SSC 
9 | SPDT} 20 | 4-40Screw | 21.8 | 100 |CKN1420-ND 13.28 10.63 8.42 |HBS2KGB4SA011C Gibmniniatars = SMA Setiea 
9 | SPDT} 20 | 6-32Screw| 21.8 | 100 |CKN1421-ND 13.52 10.82 8.56 |HBS2KGB4SA055C 
to | spoT] 20 | 4-40 Screw | 373 | 71 | CKN1422-ND_ 12.76 10.21 8.08 |HBS2KGB4sTo11c | | 19| SPOT) 3 PC Pins Plunger} 150 | CKN9164-ND = 8568.54 /ZMAO3A150PO0PC 
Gibnilblatinve Precision LC @arles i9| spoT] 3 PCPins | 394 | 150 |CKN9165-ND 1.10 .88 .70 |ZMAO3A150L04PC 
i9| spoT] 3 Lt.Angle |Plunger) 150 |CKN9166-ND 118 95 75 |ZMAO3A150PO0LC 
11 | SPOT) 1 Solder 7 48 | CKN1424-ND 7.37 5.90 4.67 |LCGGX1A10EC 19| spoT] 3 Rt. Angle |Plunger| 150 |CKN9167-ND 1.18  .95  .75 |ZMAQ3A150PO0RC 
41) spoT) 4 Lt.Angle | 7.4 57 | CKN1425-ND 8.63 691 5.47 |LCGHF5A10LC Suusisiative Sealed — CS Seviae 
11) spoT] 14 Rt Angle | 7.1 57 | CKN1426-ND 8.63 6.91 5.47 |LCGHF5A10RC 
iuisl Peaciclon'= aan Baribe 20| spoT] 6 Solder Plunger] 60  |CKN9168-ND 310 249 1.97 |LCSO6AO60PO0SC 
20| SPDT] 6 Solder | 28 60 |CKN9169-ND 3.29 263 2.09 /LCSO6AO60LO3SC 
12 | SPDT 7 Solder Turret] 13.5 170 CKN1427-ND 18.32 14.66 11.61 /MMGGD1L2C 20 | SPDT 6 Solder 18.5 60 CKN9170-ND 3.35 2.68 2.13 |LCSOGAO60L19SC 
13 | SPDT 7 Solder Turret] 6.9 115 CKN1428-ND 23.47 18.78 14.87 |MMGGD1WO0C 20 | SPDT 6 110” QC [Plunger 60 CKN9171-ND 3.37 2.70 2.14 |LCSO6AO60P00QC 
Miniature — TF Series 20| SPDT] 6 ‘10"ac | 28 60 |CKN9172-ND 3.56 285 2.26 /LCSO6AO60LO30C 
44) spoT] 14 187" aC | 20.6 90 | CKN1429-ND 7.57 6.06 4.80 |TFCGV3VA105BC 20; [SEDI | STADE OG: [226+ 80 FERRED 3.66 2.04 2.82 |LOSO6A080L2706 
15| SPDT) 11 187"0C | 20.3 75  |CKN1431-ND 5.93 4.75 3.76 |TFCGV3VPO05BC Subminiature — LCA Series 
15 | SPDT | 5A277 | .187"QC Plunger} 25  |CKN9180-ND 4.73 3.79 3.00 |TFCDH8SP0040C 21] spoT] 10 Solder Plunger) 140 |CKN9174-ND 1.81 1.45 1.15 |LCA10A140P00SC 
15| spoT) 14 187" QC |Plunger) 25 |CKN9181-ND 11.24 899 7.12 |TFCDFS5SP0040C 21] SPDT] 10 110" QC Plunger) 140 |CKN9175-ND 242 1.70 1.35 |LCA10A140P000C 
15 | spot] 5 250" QC |Plunger| 150 | CKN9185-ND 5.31 4.25 3.37 |TFCJJ6SPOO4AC 21] SPDT] 10 Solder | 209 | 140 |CKN9176-ND 207 1.66 1.32 |LCA10A140L21SC 
16 | SPOT | 5A277 | 187" 0C | 206 25 | CKN9184-ND 6.37 5.10 4.04 |TFCDH8SA1040C 21] SPDT] 10 PCPins |Plunger| 140 |CKN9177-ND 212 1.70 1.35 |LCA10A140P00PC 
16 | SPOT | 5A277 | 187"QCc | 34 25 | CKN9183-ND 5.61 4.49 3.56 |TFCDH8ST1340C 21] SPDT] 10 Lt.Angle |Plunger) 140 |CKN9178-ND 242 1.70 1.35 |LCA10A140PO0LC 
16 | SPOT | 5277 | .187"QC | 35.6 25 | CKN9182-ND 5.61 4.49 3.56 |TFCDH8ST1540C 21 | SPDT] 10 Rt. Angle |Plunger| 140 |CKN9179-ND 2.12 1.70 1.35 |LCA10A140P00RC 
Digi-Ke' Price Each C&K 
Door Interlocks Description Part No. il 10 100 | Part No. 
IT's door interlock switches feature a push/pull motion SPDT Screw Terminals CKN1400-ND 20.30 17.54 14.77 | 11TL602 
making these switches ideal for computer enclosures, panel builders, and SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger CKN1401-ND 23.04 49.90 16.76 | 11TL604 
inaustrial enclosures: SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger | CKN1402-ND 23.88 20.63 ~—«-17.37 | 12TLe04 
Specifications: * Contact Rating: 15A @ 125 and 250VAC » Electrical Life: 2-SPDT Screw Terminals CKN1404-ND 29.78 25.72 21.66 | 23TL602 
150,000 cycles at 15A @ 250VAC »« Operating Temperature: -55°C ~ 150°C A 
+ Material: « Plunger: Stainless Steel « Tapped Plunger: 4-40 X .375 depth 2-SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger | CKN1405-ND 32.52 28.09 23.65 | 23TL604 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2137 


EzectroswitcH C2/C3 Series Rotary 
Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. Specifications: Electrical: 
© Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC « Dielectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average 
initial 30mQ Insulation Resistance: In excess of 10,000MOQ Mechanical: ¢ Terminal and Contacts: Brass with silver 
plate Insulation: Polyester * Index Life: 25,000 cycles minimum ¢ Index Angle: 30° «Index Stop: Adjustable * Stop 
Strength: 8 inches/pound minimum Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


875.3125 Mtg. 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers exceptional 
torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug terminals, and 30° 
adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
¢ Current Carrying Capacity: 7 amps * Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts 
and ground ¢ Contact Resistance: Average initial 5nQ «Insulation Resistance: Diallyl in excess of 
900,000MQ, Ceramic in excess of 1,000,000MQ Mechanical: ¢ Clips and Rotors: Brass with silver-plate 
as standard ¢ Insulation: Diallyl phthalate or ceramic * Index Life: 25,000 cycles minimum »¢ Index Angle: 
Positive 30° * Index Stop: Adjustable standard * Stop Strength: 10 inches/pound minimum 


125 1390 Surface” Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 
HN 
1/4-32 
thread 
Nig. .250| 
‘surface 1.00 | 
D2D= 0 .250+| 
eae | 
3/8-32 Thread 
Active | Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch Mtg. Surface~ 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C2 Series — 8 Pin — RoHS Compliant 
1 2-8 1 1 No 451-1002-ND 18.50 14.80 12.95 | C2P0108N-A = aan % = 
2 2-8 1 2 No 451-1004-ND 29.25 17.80 15.58 | C2P0208N-A Active |Poles/ |No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
2 2-4 2 1 No 451-1003-ND. 18.50 14.80 12.95 | C2P0204N-A Poles | Positions | Deck |Decks | Shorting | Part No. il 10 50 Part No. 
C3 Series — 12 Pin 1 2-12 1 1 No 451-1056-ND® 35.48 29.03 25.80 | D2D0112N 
1 2-12 1 1 No 451-1005-ND® 18.50 14.80 12.95 | C3P0112N-A 2 2-06 2 1 No 451-1057-ND@ 35.48 29.03 25.80 | D2D0206N 
1 2-12 1 2 No 451-1007-ND 22.25 17.80 15.58 | C3P0212N-A 2 2-12 1 2 No 451-1058-ND@ 47.03 38.48 34.20 |D2D0212N 
‘i 54 ; : 1 prea es dae ee poe 3 2-05 3 1 No | 451-1059-ND@ 35.48 29.03 25.80 | D2D0305N 
; oe 3 > No Meo ooes 17a) ise | GePbavenca 3 2-12 1 3 No | 451-1060-ND@ 54.25 43.40_ 37.98 | D2D0312N 
6 2-4 3 2 No | 451-1010-ND@ 22.25 17.80 15.58. | C3PO604N-A 4 | 0206 | 2 | 2 No | 451-1061-ND® 42.75 34.20 29.93 | D2D0406N 
RoHS Compliant 6 02-05 3 2 No 451-1062-ND® 42.75 34.20 29.93 | D2DO605N 
Pp 6 02-06 2 3 No 451-1063-ND® 54.25 43.40 37.98 | D2DO606N 
1 02-11 1 1 No 451-1045-ND 45.00 36.00 31.50 |D2C0111N 
. . 3 02-03 3 1 No 451-1048-ND® 45.00 36.00 31.50 | D2CO0303N 
C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp Betts 4 | 0205 | 2 | 2 No | 451-1050-ND _—68.75 55.00 _ 48.13 | D2CO405N 
The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and RoHS Compliant 


moisture out of the contact area while locking in lifetime lubricants. 
Specifications: Electrical: » Current and Voltage Rating: 0.5 amp @ 28VDC; 0.3 
amp @ 125VAC ° Dielectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average 
initial 3mQ » Insulation Resistance: In excess of 10,000MOQ Mechanical: ¢ Ter- 
minals and Contacts: Brass with silver-plate * Index Life: 25,000 cycles minimum 
Index Angle: 30° Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available * Index Stop: Adjust- 
able * Stop Strength: 25 inches/pound minimum « Insulation: Diallyl phthalate 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


thread 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | PartNo. 1 10 50 | Part No. 
af 2-12 1 1 No 451-1011-ND 15.75 12.60 11.03 | C4D0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1012-ND 15.75 12.60 11.03 | C4D0206N-A 
2 2-12 1 2 No 451-1013-ND 20.25 16.20 14.18 | C4D0212N-A 
3 2-12 1 3 No 451-1015-ND 23.75 19.00 16.63 | C4D0312N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1014-ND 16.50 13.20 11.55 | C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No 451-1017-ND 29.00 23.20 20.30 | C4D0412N-A 
4 2-06 2 2 No 451-1016-ND 20.25 16.20 14.18 | C4D0406N-A 
5 2-12 il 5 No 451-1018-ND 33.50 26.80 23.45 | C4D0512N-A 
6 2-06 2 3 No 451-1020-ND 24.50 19.60 17.15 | C4DO606N-A 
6 2-04 3 2 No 451-1019-ND 20.25 16.20 14.18 | C4D0604N-A 
6 2-12 il 6 No 451-1021-ND 38.00 30.40 26.60 | C4D0612N-A 
8 2-06 2 4 No 451-1022-ND 29.75 23.80 20.83 | C4D0806N-A 
10 2-06 2 5 No 451-1024-ND 35.00 28.00 24.50 | C4D1006N-A 
12 2-04 3 4 No 451-1025-ND 31.00 24.80 21.70 | C4D1204N-A 
15 2-04 3 5 No 451-1026-ND 36.25 29.00 25.38 | C4D1504N-A 
C5 Series Rotary Switches 1.0 Amp Rows 


The C5 Series offers a very economical and lightweight 
design. Standard features include 30° indexing up to 12 
positions, solder lug terminals, and both internal and 
external seals for washability. Specifications: Electrical: 
¢ Current and Voltage Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp 
@ 125VAC » Dielectric Strength: 1,000VAC » Contact 
Resistance: Average initial 20mQ » Insulation Resistance: 
in excess of 10,000MO Mechanical: « Terminals and . 4 
Contacts: Brass with silver-plate » Index Life: 25,000 c 

cycles minimum « Index Angle: Positive 30° ° Index Stop: eae 8-92 thread 
Adjustable »* Stop Strength: 4.5 inches/pound minimum 7 

¢ Insulation: Polyester Hardware: Mounting nut and lock- 375 

washer are shipped assembled. 


Active Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. il 10 50 | Part No. 
C5 Series — Sealed Solder Lug 
Al 2-12 1 1 No 451-1027-ND 9.25 7.40 6.48 | C5P0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1028-ND 10.00 8.00 7.00 | C5PO206N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1029-ND 10.50 8.40 7.35 | C5PO304N-A 
4 2-03 4 1 No 451-1030-ND 11.00 8.80 7.70 | C5P0403N-A 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 
24 positions. Our standard design offers 15° indexing and solder lug terminals. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 28VDC; 0.5 
amp @ 125VAC « Dielectric Strength: 1,000VAC between current carrying parts and 
ground » Contact Resistance: Average Initial 3mQ » Insulation Resistance: In 
excess of 10,000MQ Mechanical: * Terminals and Contacts: Brass with silver- 
plate as standard « Insulation: Diallyl phthalate » Index Life: 25,000 cycles minimum 


LS 
~ WN 
ee Jolie 
ae 
oa mala a 0.250" gg.39 % 
Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum thread 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


D4 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D4 Series switch is the most economical and versatile switch 
in our open frame rotary line. This series offers the quality feel of 
a ball and spring index mechanism. 

Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 
amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC =» Dielectric Strength: 
1,500VAC Contact Resistance: Average initial 3.5mQ 
¢ Insulation Resistance: Glass epoxy in excess of 750,000MQ. 
Ceramic in excess of 1,000,000MQ 

Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver-plate as 
standard. * Index Life: 25,000 cycles minimum «Index Angle: 
Positive 30° * Stop Strength: 10 inches/pound minimum « Index 
Stop: Adjustable 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. il 10 50 | Part No. 
1 02-11 1 1 No 451-1096-ND 23.75 19.00 16.63 | D4GO111N 
2 02-11 1 2 No 451-1098-ND 32.25 25.80 22.58 | D4G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1097-ND 23.75 19.00 16.63 | D4GO0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 40.50 32.40 28.35 | D4G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1099-ND 23.75 19.00 16.63 | D4G0303N 
4 02-11 1 4 No 451-1102-ND 48.75 39.00 34.13 | D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 32.25 25.80 22.58 | D4GO405N 
1 02-12 1 1 No 451-1087-ND 35.75 28.60 25.03 | D4C0112N 
Rotary Accessories — 
Belts 


Knobs and Dial Plates 


Digi-Key Price Each | Electroswitch 
Fig.| Description Part No. i 10 | Part No. 
Pointer Knob with One Set Screw, .125” Shaft 451-1122-ND 3.25 2.60 | 1400R 
Round Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1123-ND 9.25 7.40 | 1914N 
Pointer Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1121-ND 2.75 2.20 | P2300 


451-1126-ND 2.63 2.10 | P173 
451-1125-ND 3.25 2.60 | P118 
451-1124-ND 3.25 2.60 | P112 


Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87” diameter 30° 


1 
2 
3 
4 | Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87” diameter 15° 
5 
6 _| Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87” diameter 30° 


500 Series Magnetic Encoders 


The Electroswitch 500 Series Magnetic Encoders are built 
upon a contact free integrated circuit design. This encoder 
integrates hall effect sensing and digital signal processing 
to provide high-resolution angular measurement solutions. esl lige 1.759 
Specification: Electrical: Operating Voltage: 4.7 ~ 5.7 .100 1.024% 
VDC ¢ Supply Current: 30mA max. * Logic Output: Pea 

VCC High; 0.4 Low * Power Consumption: 165mW 
max. * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 

Note: Mounting Hardware Included 


0.047 - BA+ 


~ 
3/8-32 UNEF-2A 
Thread 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. il 10 50 | Part No. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 23 1 1 No 451-1035-ND 23.75 19.00 16.63) C7D0123N Quadrature Output, 32 PPR 451-1127-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0032-S010 
2 23 1 2 No 451-1037-ND 37.25 29.80 26.08) C7D0223N Quadrature Output, 64 PPR 451-1128-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0064-S010 
1 24 1 1 No 451-1036-ND 23.75 19.00 16.63) C7D0124N-C Quadrature Output, 128 PPR 451-1129-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0128-S010 
2 24 1 2. No 451-1038-ND 37.25 29.80 26.08 | C7D0224N-C Quadrature Output, 256 PPR 451-1130-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0256-S010 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2138 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


reayhilf Rotary Switches 


Series 75 Single Deck 


Specifications: ¢ 0.3 inch diameter * 200mA * Compact Rotary Switch 


Features: *PCB Mount ¢ Life: 10,000 cycles » 1/4 - 32 UNF - 2A bushing thread, 1/8 inch shaft » Non- 


shorting, wiping contacts (shorting contacts not available) 


Use Series 11 
Grayhill Knobs. 


Series 71 Multi-Deck 


Specifications: ¢ 0.5 to 0.75 inch diameter * 250mA Rotary Switch 
Features: * Behind panel: 1 deck - 0.761 inch, 2 decks - 0.979 inch *71A = 1/4-32 UNEF -2A .125” shaft, 
71B = 3/8-32 UNEF -2A .250” shaft. * Adjustable Stop (AJ) with non-shorting contacts (N) Note: Contact 


Digi-Key for shorting contacts. 


Fig. 1 
3/8-32 UNEF-2A _ 


Use Series 11 
Grayhill Knobs. 


Use Series 11 
Grayhill Knobs 


3/8 32 
UNEF-2A 


Angle | No. | Pos. aX A 
of of per | Digi-Key Price Each Grayhill Adjustable Stop: Allows you to change ) 
Fig. Style Throw | Poles | Pole | Part No. 1 25 100 | Part No. number of positions per pole. Simply remove \)R \ 
and relocate stop pins in the holes in front of 5) RS s 
1 4 GH7360-ND 22.81 18.25 13.69 | 75AP36-01-1-04N switch. Pins are held in place by a self-adhe- Z 
1 | Screwdriver 36° 2 4 GH7363-ND 27.29 21.84 16.38 | 75AP36-01-2-04N sive sticker which fits over the front plate. "__ REMOVABLE STICKER FOR 
1 6 GH7361-ND 22.81 18.25 13.69 | 75AP36-01-1-06N ADJUSTMENT OF STOPS, 
1 8 GH7362-ND 22.81 18.25 13.69 | 75AP36-01-1-08N 
1 2 GH7306-ND 26.05 20.84 15.63 | 75BP36-01-1-02N Angie] No. |Poles) Max 
2 Shaft 36° 1 4 GH7307-ND 26.05 20.84 15.63 | 75BP36-01-1-04N Tete at ath per Positions Digi-Key Pace Each Grayhill 
1 6 GH7308-ND 26.05 20.84 15.63 | 75BP36-01-1-06N Fig.| ination |Throw| Decks | Deck| per Pole | Part No. 1 25 100 ‘| PartNo. 
30° 1 1 12 GH7319-ND 16.02 12.82 9.62 | 71AD30-01-1-AUN 
. . 30° 1 2 6 GH7320-ND 16.65 13.32 9.99 | 71AD30-01-2-AUN 
Series 50 and 51 Single Deck 30° 2 1 12 GH7321-ND 20.75 16.61 12.46 | 71AD30-02-1-AJN 
Specifications: 30° 2 2 6 GH7322-ND 22.04 17.64 13.23 | 71AD30-02-2-AJN 
* 0.50 inch Diameter * 200 mA Rotary Switch 36° 1 1 10 GH7359-ND 16.03 12.83 9.62 | 71AD36-01-1-AUN 
: ieee 36° | 1 2 5 | GH7323-ND 16.65 13.32 9,99 | 71AD36-01-2-AJN 
Features: UNF-2A 
iadusing Stakdand: = Bend i orese ick THREAD 36° 2 1 10 GH7324-ND 20.75 16.61 12.46 ) 71AD36-02-1-AJN 
¢ Industry andart * Behind pane a Inc! " i ee 
(solder terminals), 0.662 inch (PC terminals) * 1/4 - 1 | Solder 36 . 2 2 (heise tp ee Mee 1828 | AD Ie Oe rN 
28 UNF - 2A bushing thread, 1/8 inch shaft * PC or 30° 1 1 12 GH7101-ND 16.02 12.82 9.62 | 71BD30-01-1-AJN 
Solder terminals, Life: 25,000 cycles »* Adjustable 30° 1 2 6 GH7102-ND 16.65 13.32 9.99 | 71BD30-01-2-AJN 
Stop (AJ) with non-shorting contacts (N) Note: ; | 30° 2 1 12 GH7103-ND 20.75 16.61 12.46 | 71BD30-02-1-AJN 
Contact Digi-Key for shorting contacts (30° and 36° UserGenee “'Gtaynill Knobs 30 | 2 | 2 | 6  |GH7104-ND 22.04 17.64 13.23 | 71BD30-02-2-AJN 
Only), snail andipanel See! se} 1 | 1 | 10 | GH7311-ND 16.02 12.82 9.62 | 71BD36-01-1-AJN 
iio | ce. |) Cecio se) 1 | 2 | 5 |GH7312-ND 16.65 13.32 9.99 | 71BD96-01-2-AJN 
of of Positions | Digi-Key Price Each Grayhill 36° 2 1 10 GH7313-ND 20.75 16.61 12.46 | 71BD36-02-1-AJN 
Termination | Throw | Poles per Pole | Part No. 1 25 100 | Part No. 36° 9 9 5 GH7314-ND 99.04 17.64 13.23 | 71BD36-02-2-AJN 
30° 1 12 GH7277-ND 16.99 13.60 10.20 | 51D30-01-1-AJN - 
age, || gs _\etacetnn S057 ieae 1295 | 51090-01-2-AIN 30°) 1 | 1 | 12 |GH7326-ND 17.51 14.01 10.51 | 71ADF30-01PAJN 
36° 1 10 GH7273-ND 15.77. 12.62 9.47 | 50D36-01-1-AJN 30° 1 2 6 GH7327-ND 18.16 14.53 10.90 | 71ADF30-01QAJN 
36° 2 5 GH7274-ND 19.49 15.59 11.70 | 50D36-01-2-AJN 30° 2 1 12 GH7328-ND 24.03 19.23 14.42 ) 71ADF30-02PAUN 
Solder o 5 7 an pe ee TE a ET oar 30° | 2 | 2 6 | GH7329-ND 25.30 20.24 15.18 | 71ADF30-02QAJN 
60° { 6 GH7349-ND 16.44 13.16 9.87 50D60-01-1-AJN a 1 1 10 GH7330-ND 17.51 14.01 10.51 | 71ADF36-01PAJN 
eG: 3 eteaentnn Sak A646 4097" | GODROADIOCAIN 36] 1 | 2] 5  |GH7331-ND 18.16 14.53 10.90 | 71ADF36-010AJN 
90° 1 4 GH7351-ND 16.45 13.16 9.87 | 50D90-01-1-AJN 36° 2 1 10 GH7332-ND 24.03 19.23 14.42 | 71ADF36-02PAUN 
90° 2 2 GH7352-ND 20.44 16.36 12.27 | 50D90-01-2-AUN 2 PC 36° 2 2 5 GH7333-ND 25.29 20.24 15.18 | 71ADF36-02QAJN 
on : i eae fee nae 18 Siete soe} 1 f 4 12 | GH7105-ND 17.51 14.01 10.51 | 71BDF30-01PAJN 
36° 1 10 GH7275-ND 16.49 13.20 9.90 50DP36-01-1-AJN cil 1 2 6 GH7106-ND 18.16 14.53 10.90 | 71BDF30-01QAJN 
ape a 5 _fetvaratnn a0 1646 402: | BODBAROTOZAIN 30° | 2 | 1 | 12 |GH7i07-ND 24.03 19.23 14.42 | 71BDF30-02PAJN 
PC 45° 1 8 GH7353-ND 17.17 13.74 10.31 | 50DP45-01-1-AJN 30° 2 2 6 GH7108-ND 25.29 20.24 18.60) 71BDF30-02QAJN 
45° 2 4 GH7354-ND 21.16 16.93 12.70 | 50DP45-01-2-AJN 36° 1 1 10 GH7315-ND 17.51 14.01 10.51 | 71BDF36-01PAJN 
a : : ee ee ics a eTDReea oN 3e| 1 | 2 | 5 |GH7316-ND 1816 14.53 10.90 | 71BDF36-010AJN 
90° 1 4 GH7357-ND 4717 1374 10.31 | S0DP90-01-1-AJN = 2 1 10 GH7317-ND 24.03 19.23 14.42 | 71BDF36-02PAJN 
an Il oa 2 ereee) 2116 1693 1270 | SODP90-01-2-AJN 3e| 2 | 2 | 5 |GH7318-ND 25.30 20.24 15.18 | 71BDF36-020AJN 


Series 56 Single Deck 


Specifications: * 0.5 inch diameter * 200mA Rotary Switch 


Series 42 and 44 Mil Style 


Features: 


3/8-32 UNEF-2A 


Features: * Behind panel 0.480 inch (solder terminals) 0.377 inch (PC terminals) * 1/4 - 28 UNF - 2A THREAD, 


bushing thread, 1/8 inch shaft * PC or Solder terminals, Life: 25,000 cycles » Adjustable stop (AJ) with non- 
shorting contacts (N) Note: Contact Digi-Key for shorting contacts 


* Adjustable Stop Rotary Switch 
* Rugged construction, fully enclosed, adjustable stops 
* Rated make/break, 1A; Carry 10A, 115 VAC resistive 


1/4-28 UNF-2A, 
THREAD 


Adjustable Stop: Allows you to 
change number of positions 
per pole. Simply remove 

and relocate stop pins in 

the holes in front of switch. 


* Non-shorting contact (N) 


Use Series 11 Grayhill Knobs 


* Insulation Resistance: 50 MO initial, 1JOOOMO minimum 


} aL , ARG 
Pins are held in place by a ©. Adiusiable'Slop Fins: ae ee ° iF ee Digi-Key Price Each Grayhill 
self-adhesive sticker which Removable sticker for Throw Pole Decks Deck Part No 1 25 100 | Part No 
fits over the front plate. adjustment of stops - . 
10 1 1 GH4201-ND 39.46 31.57 23.68 | 42D36-01-1-AJN 
36° 5 1 2 GH4202-ND 41.14 32.92 24.69 | 42D36-01-2-AJN 
poate ho Maxima aii cere eee 10 2 1 GH7343-ND 51.40 41.13 30.85 | 42D36-02-1-AJN 
of ol sitions igi-Key rice Eac rayhi 
Termination |Throw | Poles per Pole Part No. 1 25 100 | PartNo. 5 2 2 GH7344-ND 54.81 43.85 32.89 | 42D36-02-2-AJN 
30° 1 12 GH5601-ND 11.37. 910 6.83 | 56D30-01-1-AJN 12 1 1 GH4401-ND 40.49 32.40 24.30 | 44D30-01-1-AJN 
30° 2 6 GH5602-ND 12.61 10.09 7.57 | 56D30-01-2-AJN 4 1-01 -2- 

Solder 36° 1 40 GHS603-ND 1100 881 661 | 56D36-01-1-AJN 6 1 2 GH4402-ND 42.20 33.76 25.32 | 44D30-01-2-AJN 
36° 2 5 GH5604-ND 12.25 9.80 7.35 | 56D36-01-2-AJN 30° 12 2 1 GH7345-ND 53.80 43.05 32.29 | 44D30-02-1-AJN 
30° 1 12 GH7279-ND 11.72 9.38 7.04 | S56DP30-01-1-AUN 6 2 2 GH7346-ND 57.18 45.75 34.31 | 44D30-02-2-AJN 
30° 2 6 GH7280-ND 12.98 10.39 7.79 | 56DP30-01-2-AUN ty sgh 

PC 36° i 10 GH7281-ND 4136 910 682 | S6DP36-01-1-AJN 12 3 1 GH7334-ND 67.10 53.69 40.27 | 44D30-03-1-AJN 
36° 2 5 GH7282-ND 12.61 10.09 7.57 | 56DP36-01-2-AUN (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2139 


hilt Rotary Switches (con) 


OMRON), Potary iP switches 


LIFE EXPECTANCY: « Mechanical: 10,000 operations minimum (A6R 5,000) »* Electrical: 2,000 oper- 
ations minimum ¢ Contact Resistance: 200mQ. 


Series 19 


Grayhill’s Series 19 Single Deck Rotary 
Switches are 2 inches in diameter and are 
rated for 15Amps @ 120VAC. UL Recog- 
nized. Rugged Construction 


* Contacts: Non-shorting 


Use Series 11 
Grayhill Knobs 


* Rotational Torque: 30 to 75 oz-inch 


* Hardware included 

Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
4 Position, Solder Terminal GH7283-ND® 28.92 23.14 17.36 14.47 | 19001-04UL 
6 Position, Solder Terminal GH7284-ND® 31.74 = 25.39 19.05 15.87 | 19001-06UL 
8 Position, Solder Terminal GH7285-ND® 34.57 =. 27.66 20.74 17.29 | 19001-08UL 
10 Position, Solder Terminal GH7286-ND 37.35 29.89 22.42 18.68 | 19001-10UL 
4 Position, .250 Quick Connect GH7287-ND® 28.92 23.14 17.36 14.47 | 19101-04UL 
6 Position, .250 Quick Connect GH7288-ND® 31.74 25.39 19.05 15.87 | 19101-O6UL 
8 Position, .250 Quick Connect GH7289-ND®@ 34.57 27.66 20.74 17.29 | 19101-08UL 
10 Position, .250 Quick Connect GH7290-ND® 37.35 29.89 22.42 18.68 | 19101-10UL 


@ RoHS Compliant 


Series 11 Knobs 
for Rotary Switches and Encoders 


Features: 

* Color: Black (Contact Digi-Key for Gray color) 

¢ Material: N =Nylon A= ABS AGA and A6R Top-Actuated 
* Spring Clip (press on) or Metal insert with set screw 4x1 3x3 


90.97/C Aicf2 
(x5) | eo 90.9 leo 


beelie 
gua lou | 4 |cla | 
lo 54 Lela 54 


A6RV Side-Actuated 
4x1 3x3 
00.9 
(x5) C_2.54 B C2 2.54 
842d} ong Set 
lle 54 (x6) +-l2.54 
No. | Output | Switching | Terminal 
of | Code | Capacity | Arrange- | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.|Pos.| Type [mA |VDC| ment Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
10) BCD $W220-ND 5.67 5.11 4.54 4.09 | A6A-10R 
1 | 16 | Hexdec. | 100 | 28 4x1 $W221-ND 5.89 5.31 4.72 4.25 | A6BA-16R 
16 [Hexcomp. SW894-ND 6.24 4.72 4.20 3.78 | A6BA-16C 
Shaft Set Spring Digi-Key Price Each Grayhill 10) BCD 400 | 28 aA $W214-ND 6.43 5.80 5.15 4.64 | A6BA-10RS 
Fig. | Dia. (Inches) | Screw Clip Part No. 1 10 25 Part No. 16 | Hexdec. $W215-ND 6.71 6.04 5.37 4.83 | A6A-16RS 
1 125 No | Yes GH7335-ND 1.43 1.32. 1.21 | 11K5017-JCNB 2 i Naan Sal gelll ai See oe ae ae ay ae a 
jexdec. x | 7.35 6 5.88 5. - 
7 as No | Yes [RRGHZSSGsN0 60 a PU | IRSO29-JONB 16 |Hexcomp. $W895-ND 7.35 6.62 5.88 5.29 | A6A-16CW 
3 125 Yes | No GH7337-ND 3.35 3.08 2.82 | 11K5015-JMNB fo) BCD SW216-ND 3.79 341 3.03 2.73 |AGC-TOR(N) 
.250 Yes No GH7338-ND 1.67 1.54 1.41 11K5015-KMNB 3 16 | Hexdec. 100) 30 4x1 SW217-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | A6C-16R(N) 
4 250 No Yes GH7339-ND 3.35 3.08 2.82 11K5014-KCNB 4 10 | BCD 400 | 30 4x4 $W218-ND 6.21. 4.70 417 3.76 | A6BCV-10R 
5 250 No | Yes GH7340-ND 60 55 51 | 11K5028-KCNB % Header. ae 221 ae a at ae 
+ i 4 5 2. F 
6 250 Yes No GH7341-ND 3.40 3.13 2.86 11K5013-KMNB 16 | Hexdec. 25 | 24 4x1 sw921-ND 3.26 294 262 236 | ABR-IGIRE 
7 .250 No Yes GH7342-ND 2 66 61 11K5020-KCAB 70 | BCD > i axa SW751-ND 3.06. 276 245 2.21 | AOR-102RF 
: 16 | Hexdec. : x SW752-ND 3.26 2.94 2.62 2.36 | AGR-162RF 
10] BCD 05 | 24 4X4 SW918-ND 3.36 3.03 2.70 2.43 | ABR-101RS 
. H 16 | Hexdec. SW922-ND 3.57 3.22 2.86 2.58 | A6R-161RS 
| =F Adj ustable Stop Rotary Switches 6) 1] BCD Joe foal] 3x3 | SW753-ND 3.37 3.03 270 2.43 | A6R-102RS 
Specifications: * Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed » Rotor Con: 416i] Hex: SWIS4ND Sio77 8.22286) 2:58 AbRsb2HS 
se i . - 7 z 
tact: Standard with Silver plated Brass ¢ Rotor: Standard with Nylon maximum temperature requirements of 10 BCD 25 | 24 4x1 See 347 9.13 2.78" 2.50: | ABRV+101RF 
125°C © Voltage and Current ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 volts DC; 1/2 amp at 125 7 {16 | Hexdec. SW925-ND 3.67 3.31 2.94 2.65 | ABRV-161RF 
volts DC (non-shorting contacts) * Contact Resistance: .008 ~ .0100 * Contact Life: Silver plated brass, solid silver 10) BOD | oe | og] 3x3 $W755-ND 3.47 3.13 2.78 2.50 | AGRV-102RF 
rotor contacts, and silver plated brass stator contacts provide a minimum reliable life of over 1,100,000 operations or of 16 | Hexdec. SW756-ND 3.67 3.31 2.94 2.65 | A6RV-162RF 
50,000 cycles through twelve positions and return without appreciable rise in contact resistance. 70 | BCD Palle Pe SW924-ND 3.77 340 3.02 2.72 | ABRV-101RS 
= 8 16 | Hexdec. ‘ SW926-ND 3.98 3.59 3.19 2.87 | AGRV-161RS 
1.57+4 10) BCD 25 | 24 3x3 SW757-ND 3.78 3.40 3.03 2.72 | A6RV-102RS 
25.81— 16 | Hexdec. SW758-ND 3.98 3.59 3.19 2.87 | AGRV-162RS 
3/8-32 UNEF gaa] 038.89 to outside SW1024CT-ND 297 268 2.38 2.14 | AGRS-10iRF-P| 
f Per {of terminals bl eee ial fests oe $W1024TR-ND 1113.47/750 A6RS-101RF-P 
Ye SW1025CT-ND 2.97 2.68 2.38 2.14 | A6RS-102RF-P| 
\\e 
348 —4 \e 9 10; ){ BGO coals oe SW1025TR-ND 1113.47/750 A6RS-102RF-P 
: fe i @1.40 TTT $W1026CT-ND 3.17 2.86 2.54 2.29 | A6RS-161RF-P| 
0.81- it 
Lod ara : 2.5 16 | Hexdec. | 25 | 24) 4X1 | swaozeTR-ND 1188.84/750 AGRS-161RF-P 
thick adjustable stop 16 | Hexdec. | 25 | 24 3x3 $W1027CT-ND 3.17 2.86 2.54 2.29 | A6RS-162RF-P| 
" $W1027TR-ND 1189.22/750 A6RS-162RF-P 
$W1028CT-ND 3.27 2.95 2.62 2.36 | ABRS-101RS-P 
Angle Current 10 BCD 25 | 24 4x1 
of No. |No.| No. Rating Digi-Key Price Each $W1028TR-ND 408.38/250 A6RS-101RS-P 
Fig.| Throw| Type Terminals _| Poles | Pos. | Decks Amps Part No. 1 10 50 40] sep |25 | 24] 3x3 SW1029CT-ND 3.27 2.95 2.62 2.36 | AGRS-102RS-P 
Non-Short 12 7T2121-ND 7.59 7.06 5.286 10 SW1029TR-ND 408.50/250 A6RS-102RS-P 
"| 3° | shorting | Sets | SP | | 1 | SMAT25VAC | Coote 759 7.08 5.86 16 | Hexdec. | 25 | 24) 4x1 | SW1080CT-ND SAPS eTS ETE 12.00: ARS BURST 
9 : : = d SW1030TR-ND 433.50/250 A6RS-161RS-P 
2| 392 |Non-Short | printed circuit] sp | 12] 4 | a/4a-tasvac |CT2123-ND 8.28 7.70 6.40 46 | Hexdeo. | 25 | 24! 3x3. | SW1031CT-ND 347 313 278 2.50 | ARS-162RS-P 
Shorting 11 €72124-ND 8.23 7.66 6.36 : $W1031TR-ND 433.50/250 A6RS-162RS-P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2140 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(> EeswitcH: Adjustable Stop Rotary | 8mm/10mm DIP Coded 
bd Switches kc series Rotary Switches 


With applications ranging for test and measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. RoHS 


These rotary switches have performed exceptionally well. Specifications: « Contacts: (Non-Shorting). Available | sae Specifications: 


with solder lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops to select any number of positions © Contact Ratings: 0.4VA maximum @ 20VAC or VDC maximum 
* Operating Force: 570 Grams * Indexing: 30° Index * Contact Rating (Switching): 150mA 250V AC/DC; Mechanical and Electrical Life: 20,000 position changes 
350mA 110V AC/DC * Contact Rating (Non-Switching): 5 Amps « Initial Contact Resistance: Silver = 50m * Contact Resistance: 50mQ maximum initial * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C. 
maximum * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Moving and Fixed Contact: Silver plated brass 
Materials: 
30.00 3/8" -32UNEF-2A 4 * Cover and Base: Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) ROHS version PPS 
(ol 6.36" | c * Actuator: LCP (UL 94V-0), internal O-ring seal standard with all actuators 
‘ i * Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate 
zt 5. 5 Flat is Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. ROHS Version: Copper alloy with gold plate over nickel plate. 
Dim. are in mm, 7.00" 42%" 3 i aS All terminals are insert molded. 
Terminations Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Right Angle 
ii dl 24 printed oar 18.4 
PC 4.0 Solder * a fF me Solder gs 
Mount lle 1.07 Eyelet , y 
No. of | No. of Digi-Key Pricing E-Switch 
Poles | Pos. | Termination Part No. 1 10 100 Part No. 
SP 12 PC Mount £G1951-ND 6.90 61.54 530.50 KC52A30.001NPS Fig. 4-— PC Mount 
SP 12 Solder Eyelet | EG1952-ND 6.90 61.54 530.50 KC52A30.001NLS 
DP 6 PC Mount £G1953-ND 6.90 61.54 530.50 KC26A30.001NPS X<* 10.0 
DP 6 Solder Eyelet | EG1954-ND 6.90 61.54 530.50 KC26A30.001NLS 
3P 4 PC Mount EG1955-ND 6.90 61.54 530.50 KC34A30.001NPS “ii 
3P 4 Solder Eyelet | EG1956-ND 6.90 61.54 530.50 KC34A30.001NLS 
4P 3 PC Mount £G1957-ND 6.90 61.54 530.50 KC43A30.001NPS 
4P 3 Solder Eyelet | EG1958-ND 6.90 61.54 530.50 KC43A30.001NLS 
Stop Ring for 12 Position Switch EG1959-ND 16 1.45 12.50 | G200000 Actuator Options 


Flush Actuator* 


— i 2.03 +|_ 


Adjustable Stop Rotary 
Switches 


Specifications: * Contact Rating: Switch: 2.5Amps @ 125VAC or 28VDC; 150mA @ 250VAC or DC; Carry: 5Amps 
* Electrical Life: 15,000 make-and-break cycles » Contact Resistance: 20m0 typical * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C 

Materials: * Housing: Glass filled nylon, red * Movable Contact: Coin silver, silver plated * Stationary Contacts and Ter- 
minals: Brass, silver plated 


*Designed for 
#0 Phillips screwdriver. 


Dimensions in mm 


: - Digi-Key Price Each C&K 
Hardware: Nut, Lockwasher, Stop Ring Included Dimensions in mm Fig. Type Actuator | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
8mm Rotary Dip - Vertical - Process Sealed 
A CKN6157-ND. 4.98 3.99 316 2.49 | CD1ORMOCB 
BCD B CKN6155-ND 5.72 458 3.62 2.86 | CDI0RL1CB 
1 c CKN6152-ND. 6.67 5.34 423 3.34 | CDIORKICB 
A CKN6166-ND 5.47 438 347 2.74 | CDI6RMOCB 
HEX B CKN6164-ND. 6.26 5.01 3.97 3.14 | CDI6RL1CB 
No. of} Dim. Digi-Key Price Each C&K 4 
Fig. | Poles | Pos. | A-mm Part No. 1 25 100 250 | Part No. : CANBIGUND _ orgs ene: 86 ep nKIGE 
1 SP 12 12.7 CKN6042-ND 6.41 5.13 4.06 3.21 | A11205RNCQ 8mm Rotary Dip - Right Angle - Process Sealed 
1] sp | 12 ) 38.1 CKC7001-ND 6.11 489 3.88 3.06 | A11215RNCQ ai A CKN6156-ND 588 471 373 294 | CDIORMOAB 
2 SP 12 38.1 CKC7002-ND 6.11 4.89 3.88 3.06 | A11215RNZQ 
1 OP 6 38.1 CKC7003-ND 6.47 5.18 4.10 3.24 | A20615RNCQ 8 CENGISEND) _ me8) 1B: 880 EOIOREIAS 
2 | op 6 38.1 CKC7004-ND 6.47 5.18 4.10 3.24 | A20615RNZQ 2 A CKN6165-ND 648 519 441 3.24 | CDI6RMOAB 
2 3P 4 9.53 CKN6043-ND. 6.67 5.34 4.23 3.34 | A30403RNZQ HEX B CKN6163-ND. 7.19 5.76 456 3.60 | CD16RL1AB 
1 | 3p | 4 | 384 CKC7005-ND 6.38 510 4.04 3.19 | A80415RNCQ ¢ CKN6160-ND 815 652 517 4.08 | CDIGRK1AB 
2 3P 4 38.1 CKC7006-ND 6.38 5.10 4.04 3.19 | A30415RNZQ - 
1 | 4p | 3 | 304 CKC7007-ND 700 560 444 350 | AdostSANCa Sram Hotary Dip. SMT: Process sealed: 
2 4P 3 38.1 CKC7008-ND 7.00 5.60 4.44 3.50 | A40315RNZQ A CKN6158-ND. 5.60 449 355 2.81 CD10RMOSB 
Replacement HexNuts 3/8-32 CKN1828-ND 79 63 50 40 | 472706201 BCD ¢ CKN6153-ND 736 5.89 466 3.68 | CDIORKISB 
3 Flush CKN6150-ND. 5.60 449 355 2.81 CDO8RMOSB 
H H HEX Flush CKN6167-ND. 6.18 4.95 3.92 3.09 | CDI6RMOSB 
Half-inch Rotary Switches RoHS 
M Ss % — HEX Cc CKN6162-ND. 7.93 6.35 5.03 3.97 | CDI6RK1SB 
SHES Dimensions in inches HEX Comp Flush CKN6159-ND. 6.18 4.95 392 3.09 | CD16CMO0SB 
Specifications: F 10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
* Contact Rating: Switch: 250mA maximum 
@125VAC or 28DC; Non-shorting contacts; BCD Flush CKN6172-ND. 5.12 410 3.25 2.56 | CRD1ORMOCB 
Carry: 6Amps_ * Electrical Life: 10,000 3 
make-and-break cycles at 150mA, 125VAC 4 BCD Comp Flush CKN6169-ND 5.12 410 3.25 2.56 | CRD10CMOCB 
or 28DC * Operating Temperature: -30°C ~ HEX Flush CKN6178-ND 5.62 4.50 3.56 2.81 CRD16RMOCB 
85°C * Hardware Included HEX Comp | Flush | CKN6175-ND 5.62 450 356 2.81 | CRDI6CMOCB 
No. of | Digi-Key 10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
Fig. Poles |Positions| Part No. al 25 100 250 Part No. 
3p 12] CKC7O1T-ND 10.34 394759 6.82 | MCOOLINCOD BCD Flush | CKN6171-ND 6.05 4.85 384 3.03 | CRDIORMOAB 
1 SP 10 | CKN6044-ND 13.79 11.03 8.74 6.90 | MAOOLINCQD BCD Comp | Flush | CKNG168-ND 6.05 485 384 3.03 | CROTOCMOAB 
SP 10 CKN6047-ND 13.79 11.03 8.74 6.90 | MEOOLINCQD 5 
DP 6 | cKc7012-ND 11.51 995 838 759 | MDOOLINCOD HEX Flush | CKN6177-ND 6.65 5.32 4.22 3.33 | CRDI6RMOAB 
SP 12 CKC7009-ND 9.96 8.60 7.24 6.57 | MCOOL1NZQD HEX Comp Flush CKN6174-ND. 6.52 5.22 413 3.26 | CRDI6CMOAB 
SP 12 CKN6049-ND 9.96 8.60 7.24 6.57 | MGOOL1NZQD : 
SP 10 CKN6048-ND 13.26 10.61 8.40 6.63 | MEQOL1NZQD 10mm Rotary Dip - Surface Mount - Process Sealed 
2 SP 10 CKN6045-ND 13.26 10.61 8.40 6.63 | MAOOL1NZQD 
DP 6 CKC7010-ND 15.17 1214 961 759 | MDOOLINZQD BCD Flush CKN6173-ND 5.78 462 3.66 2.89 | CRDIORMOSB 
DP 6 CKN6050-ND 15.17 12.14 9.61 7.59 | MHOOL1NZQD BCD Comp Flush CKN6170-ND. 5.78 462 3.66 2.89 | CRD10CMOSB 
DP_| __5 _[IGRNGOso:N MATA 14800 9847.37 | MBOOLANZOD HEX Flush | CKN6179-ND 6.34 5.07 4.02 3.17 | CRDI6RMOSB 
Replacement Stop Pins CKN1750-ND .29 .23 19 15 | 537100000 
Adhesive Mylar Washer CKN9418-ND NEW! 48 39 31 24 | 537202000 HEX Flush | CKN6176-ND 634 5.07 4.02 3.17 | CRDIGCMOSB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2141 


Cek vip switches 


+ r1.50 
BEREGREE_ 7 
SDA Low Profile e ¢ : 6 1op 
Features: ¢ Low profile design saves space * High pressure contact does not <A , o° oat 
require tape sealing Specifications: * Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA SS afi i hi f pag ooo—4+ 


@ 50VDC »* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles at rated loads * Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C. 

BPA Side Actuated 

Features: * High pressure contact system does not require tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum @ 5VDC or 25mA maximum 
* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles minimum @ 5VDC, 10mA @ 24 VDC 


* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Goo0ge000 To At 
SP Single In-line 6.10 | 
Features: * Thin Single In-line Packaging saves PCB space ° Retention feature % oo pooot | 
holds part to PCB prior to soldering * High pressure contact system does not f B 54 — 


require tape sealing Specifications: * Contact Rating: 100mA »* Mechanical and 
Electrical Life: 1,000 cycles minimum ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

BD Standard Profile 

Features: ¢ Traditional full profile DIP switch * Extended actuator for easy actuation 
* Open bottom construction allows for solder washing without the need for tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum * Mechanical and Electrical 
Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

BP Side Actuated 

Features: * When actuated, contacts remain below top of switch »¢ Ideal for 
applications where space is limited Specifications: * Contact Rating: 100mA 
maximum * Mechanical and Electrical Life: 2,000 cycles - gold contacts, 1,000 
cycles - tin contacts * Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 

SD Low Profile 

Features: Low profile design saves space * Sealed with top tape Specifications: 
* Contact Rating: 100mA @ 50VDC maximum * Mechanical and Electrical Life: 
2,000 cycles at full load * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

TDA Half-pitch Ultra-mini SMT F 
Specifications: * Contact Rating: 5S0VDC, 100mA * Mechanical and Electrical Life: 4.06 (with tape) 


1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 3.73 (without tape) 
TDP Half-pitch Side Actuated ‘ ‘ 
Features: * World’s first ultra-miniature SMT half-pitch side-actuated DIP »* Side q 1 000000007F (Y AA 4 2741 0.76 _ 
actuation allows visual indication of on/off position in horizontal applications i 6.17 11.05 ¢0.76 7 JOo0oo0on Ff 
* Process sealed for surface mount soldering and washable processing ™~ googooo0_+ 7D 00000005 7, 8.8 
Specifications: * Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 50VDC tiatk F254 o2 127 ate? Be 6.35| 
auecauce and Electrical Life: 1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ PCB Land Pattern | oooooooo- nooaoaet_| 
No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each C&K of A Digi-Key Price Each C&K of A Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Pos. | mm_ | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos. | _mm_ | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos. |_mm_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
DIP Top Slide with Extended Actuator - Unsealed 6 17.30 | CKN6144-ND 1.81 1.45 1.15 | BPAO6B Side Actuated - Unsealed 
2 | 7.06 | CKNG055-ND 95.76 60 | SDAO2H1BD 3] 8 | 22.30 | CKN6146-ND 1.87 1.50 1.19 | BPAO8B T ] 523 ] CKNG023-ND+ 767 1.34 1.06] BPOIKE 
3 860 GKNBO6T-ND 148 #8 a SOADSHIBD 10 | 27.43 | CKN6148-ND 2.12 1.70 1.36 | BPA10B 1 | 5.23 | CKN6024-ND 1.07 86 69] BPO1YE 
; 4 : 98. ii = 2 | 7.77 | CKN6025-ND 1.45 116 92] BPO2YE 
5 | 14.68 | CKNGO73-ND 128 1.03 82 | SDAOSH1BD 5] ide Actuated DIP ~ Wasealed aaah 9| 3 | 1031 | CKNGO26-ND$ 230 184 1.46 | BPO3KE 
1 6 17.18 | CKN6079-ND 1.31. 1.05 84 | SDAO6H1BD : s i . : 4 12.85 | CKN6027-ND$ 233 1.87 1.48 | BPO4KE 
7 | 19.76 | CKN6085-ND 1.40 1.13.89 | SDAO7H1BD 4 | 12.19 | CKN6141-ND 1.69 1.35 1.07 | BPAO4SB 5 | 15.39 | CKNG028-ND¢ 2.431.95 1.55 | BPOBKE 
8 | 22.26 | CKN6091-ND 1.56 1.25 99 | SDAO8H1BD 4 | 5 | 14.68 | CKN6143-ND 1.78 1.43 1.13 | BPAOSSB 3 | 2300 | CKN6O31-ND 202 162 1281 BPO8YE 
9 | 24.84 | CKN6096-ND 1.72 1.38 1.09 | SDAOSH1BD 6 | 17.30 | CKN6145-ND 2.00 1.60 1.27 | BPAO6SB ; = : : : 
to | 27.34 | CKN6102-ND 184 148 1.17| SDATOHiBD 8 | 22.30 | CKN6147-ND 2.06 1.65 1.31 | BPAO8SB Low Profile: Auto Insert= Tape Sealed 
12 | 32.50 | CKNG108-ND 2.03 1.63 1.29 | SDA12H1BD 10 | 27.43 | CKNG149-ND 2.34 1.88 1.49 | BPA10SB GPs eee Pe aa e Soot 
DIP Top Slide with Flush Actuator - Unsealed Top Slide Single In-Line SIP - Unsealed 4 11 63 | CKN6115-ND 168 1.35 1.07 SDO4HOB 
2 7.06 | CKN6052-ND 95 76 60] SDAO2HOBD 2 7.58 | CKN9137-ND 2.35 1.88 1.49 |SP02B 5 44.17 CKN6118-ND 175 141 11 SDOSHOB 
3 | 9.60 | GKNGOSE-ND 1.16 93.74) SDAQ3HOBD 5 | 4 | 12.66 | CkNo144-ND 2.80 2.24 1.78 | SPO4B 6_| 16.71 | CKN6120-ND 1821.46 1.16 | SDOBHOB 
4 | 12.10 | CKN6064-ND 1.22 98 .78| SDA04HOBD 6 | 1774 | CKNS146-ND 326 261 2.07 | SPO6B 10 3 a IBRNSIOORIn 1937158 1.23 | SD07HOB 
| 8 | te ieee eae erect 8 | 22.82 | CKN9147-ND 3.78 3.03 2.40 | SPO8B 8 | 21.79 | CKN6125-ND 214 1.72 1.36 | SD0HOB 
312596 CKNGOBE-ND 156-125 99 | SDAOSHOBD Right Angle Single In-Line SIP -Unsealed 9 | 24.33 | CKN6131-ND 2.32 1.86 1.47 | SDO9HOB 
10 | 27.34 | CKN6099-ND 184 148 1.17| SOATOHOBD 2 | 7.58 | CKN9149-ND 3.28 2.63 2.08 | SPO2AB 10 | 26.87 ene et 2:00). 1.98 | SHICHOB 
12 | 32.50 | CKNG105-ND 2.03 1.63 1.29| SDA12HOBD 4 | 12.66 | CKN9150-ND 3.68 2.95 2.34 | SPO4AB 12_| 31.95 [ICKNGIS6:ND 2.70 _2.16_1.71 | $012HOB 
2 | 7.06 | CKN6051-ND 1.08 .87 _.69 | SDAO2HOB 6 | 6 | 17.74 | CKN9152-ND 6.02 4.82 3.81 | SPOGAB Low Profile Auto Insert - 
DIP Top Slide with Flush Actuator - Tape Sealed 8 | 22.82 | CKN9145-ND 4.62 3.70 2.93 | SPO8AB Tw ano Sealed SOS 
4 | 12.10 | CKN6063-ND 1.34 1.08 .85] SDAO4HOB 10 | 27.9 | CKN9143-ND 5.00 4.00 3.17 | SP10AB . 5 : 25 1. 
5 | 1468 | CKN6069-ND 140 113  89| SDAOSHOB Top Slide, Extended Actuator - Unsealed 11] 8 | 21.79 | CKN6128CT-ND 269 2.49 2.28|SDO8HOSBR 
8 | 1718 | CKN6075-ND 447 448 93| SpAsHoB 7 ay RGR a eT BOOT 8_| 21.79 | CKN6128TR-ND 1393.50/1,000 | SDO8HOSBR 
1} 8 | 22.26 | CKN6087-ND 1.72 1.38 1.09] SDAO8HOB > | 771. eetancinn ae “4 age ai08 (EDG8 Low Profile Auto Insert — 
9 | 24.84 | CKN6093-ND 1.84 1.48 1.17 | SDAOSHOB 3 965 | CKN3002-ND 462 130 1.03 |BD03 Extended Actuator -Tape Sealed 
10 | 27.34 | CKN6098-ND 2.00 1.60 1.27| SDAI0HOB | | Goto Metnecnatn aye aaa ene 2 | 655 | CKNG112-ND 788 151 1.19] SDO2HISB 
12 | 32.50 | CKN6104-ND 215 1.73 1.37 | SDA12HOB 5 | sage Mepreaaiag hoy oan. 4as'| apoE 4 | 11.63 | CKN6117-ND 132 1.06 .84|SDO4H1SB 
SMT Top Slide with Extended Actuator - Unsealed 706 17.97 CKN3005-ND 187 150 719 BDOG 1 7 19.25 | CKN6124-ND 2.74 219 1.74 | SDO7H1SB 
2 | 7.06 | CKN6056-ND 1.37 140 88] SDAO2H1SBD : eer 8 | 21.79 | CKN6129-ND 2.98 2.39 1.89 | SDO8H1SB 
3 | 9.60 | CKN6062-ND 1169 1.35 1.07 | SDAO3H1SBD 7 | 19.81 | CKN3006-ND 1.96 1.57 1.25 | BDO? 8 | 21.79 | CKN6130-ND¢ 2.81 2.25 1.78 | SDO8H1SBD 
4 | 12.10 | CKN6068-ND 1.78 1.43 1.13] SDAO4H1SBD 8 | 22.35 | CKN3007-ND 2.02 1.62 1.28 | BD08 10 | 26.87 | CKN6135-ND 3.47 2.78 2.20 | SD10H1SB 
5 | 14.68 | CKN6074-ND 1.94 1.55 1.23] SDAOSH1SBD A ce Bae ae Ce be aH Low Profile SMD - Tape Sealed 
6_| 17.18 | CKN6080-ND 2.06 1.65 1.31 | SDAO6H1SBD : - A? 174 4, 5 
2 |-7-719:76 | CKNGO86-ND 2.06 1.65 1.31 | SDAO7H1SBD 12_| 32.51 | CKN3010-ND 2.33 1.86 1.48 | BD12 83 ea i 2 Vg So oeise 
8 | 22.26 | CKN6092-ND 1.94 1.56 1.23) SDAO8H1SBD Right Angle Slide, Extended Actuator - Unsealed 4 | 11.63 | CKN6116-ND 239 191 1.52 | SDO4HOSB 
9 | 24.84 | CKN6097-ND 2.50 2.00 1.59) SDAOSH1SBD 2 | 741 | CKN3011-ND 2.81 2.25 1.78 | BDO2AV 5 | 14.17 | CKN6119-ND 2.49 2.00 1.58 | SDO5HOSB 
10 et Peercreee Son oae eel eoaieen 2 | 7.11 | CKN6O13-ND 2.81 2.25 1.78 | BDOZAV2 41 |-6_| 16.71 | CKN6121-ND 2.60 2.08 1.65 | SDO6HOSB 
: N6109- ; 351 3 | 9.65 | CKN3012-ND 281 225 1.78 | BDO3AV 7 | 19.25 | CKN6123-ND 1.47 1.18  .94|SD07HOSB 
SMT Top Slide with Flush Actuator ~ Unsealed 4 | 12.19 | CKN3013-ND 2.96 238 1.88 | BDO4AV 8 | 21.79 | CKN6126-ND 2.98 2.39 1.89 | SDO8HOSB 
2 | 7.06 | CKN6054-ND 1.37 1.10 .88] SDAO2HOSBD a | i219 Reeteorann D8? op. ahaa (RDOAAYS 9 | 24.33 | CKN6132-ND 3.30 264 2.09 | SDOSHOSB 
3 9.60 | CKN6060-ND 1.69 1.35 1.07 | SDAO3HOSBD : ~ 7 ~ 10 | 26.87 | CKN6134-ND 3.47 2.78 2.20] SD10HOSB 
4 | 12.10 | CKNeos6-ND 178 1.43 1.13) SDAO4HOSBD 5 | 14.73 eee 3.00 2.40 1.90 | BDOSAV 42 | 31.95 | CKN6137-ND 382 3.06 243|SD12HOSB 
5 | 4a ReetenraiNn 184-1148 4.47 | SOADSHOSED 5 | 14.73 | CKN6015-ND 3.00 240 1.90 | BDOSAV2 95 37+ 5 06 _2. 
6_| 17.18 | CKN6078-ND 1.94 1.55 1.23| spaosHosBp | | 8 | 6 | 17.27 | CKN3015-ND 3.09 2.48 1.96 | BDO6AV Len eel epewealed 
2 -7-749:76 | CKN6084-ND 2.06 1.65 1.31 | SDAQ7HOSBD 6 | 17.27 | CKN6016-ND 3.09 2.48 1.96 | BDO6AV2 2 | 3.67 (BGRNSOND 2:12 4:70 1.95) TOAQZHOSBI 
8 | 22.26 | CKN609O-ND 2.25 1.80 1.43 | SDAOSHOSBD 7_| 19.81 | CKN3016-ND 3.15 2.53 2.00 | BDO7AV 4 | 621  |/CKNSOBS-ND 2.24 1.80 1.42) TOAO4HOSBI 
9 | 24.84 | CKN6095-ND 2.50 2.00 1.59| SDAOSHOSBD 8 | 22.35 | CKN3017-ND 3.22 2.58 2.04 | BDOBAV 12) 6 | 8.75 | CKN9066-ND 2.67 2.14 1.69 | TDAO6HOSB1 
10 | 27.34 | CKN6101-ND 2.65 213 1.68) SDA10HOSBD 8 | 22.35 | CKN6017-ND 3.22 2.58 2.04 | BDOBAV2 8 | 11.29 | CKN9067-ND 3.09 2.48 1.96 | TOAO8HOSB1 
12 | 32:50 | CKN6107-ND 2.93 2.35 1.86 | SDA12HOSBD 9 | 24.89 | CKN3018-ND 331 265 2.10|BDO9AV 10_| 13.83 BGKNEoSaND 456 _ 3.65, °2.89/| TDAI0HOSBI 
SMT Top Slide with Flush Actuator - Tape Sealed 10 | 27.43 | CKN3019-ND 3.37 2.70 2.14] BD10AV SMD Half Pitch Side Actuated - Tape Sealed 
2 | 7.06 | CKN6053-ND 151 1.21  .96] SDAOZHOSB 12 | 32.51 | CKN3020-ND 3.53 2.83 2.24 | BD12AV 7" ; oo Gene aN oe Ve i  eancent 
3 | 9.60 | CKNG6059-ND 1.84 148 1.17] SDAO3HOSB i Z ; H : 89 1. 
4 | 43-10 | CKNGOBS-ND 191 153 121 | SDAO4HOSB GF Ride Actuated Tape Seated Para 8 | 11.29 | CKN9421-ND 356 286 2.26 | TOPOSHOSBD! 
5 | 14.68 | CKN6071-ND 2.00 1.60 1.27] SDAOSHOSB > | 777 | ckNeo0-NDg 232 1186 148| BPODKT SMD Half Pitch Side Actuated 
» |_8_| 17.18 | CKN6077-ND 2.09 1.68 1.33 | SDAO6HOSB 5 | ao ReRaeosainn dia 445 445)| BPOSYT 2 | 367 | CKN9422-ND 221 1.78 1.41 | TOPO2HOSBI 
7 | 19.76 | CKN6083-ND 2.18 1.75 1.39] SDAO7HOSB ; oe dae 13| 4 | 6.21 | CKN9423-ND 2.49 2.00 1.58 | TDPO4HOSBI 
8 | 22.26 | CKN6089-ND 2.40 1.93 1.53] SDAO8HOSB 4 | 12.85 | CKN3023-ND 1.84 1.48 1.17 | BPO4YT 3 | 11.29 | cKNo424-ND 360 288 228|TDPOSHOSBI 
9 | 24.84 | CKN6094-ND 2.65 2.13 1.68 | SDAOQHOSB 4 | 12.85 | CKN6021-ND$ 2.53 2.03 1.60 | BPO4KT : = — : : 
to | 27.34 | CKN6100-ND 278 223 1.76| SDA10HOSB 9] 5 | 15.39 | CKN3024-ND 1.94 1.56 1.24] BPOSYT SMD Halt Bitch Side Actuated 
12 | 32.50 | CKN6106-ND 3.06 2.45 1.94] SDA12HOSB 6 | 17.93 | CKN3025-ND 215 1.72 1.36 | BPO6YT Extended - Tape Sealed 
Side Actuated DIP - Unsealed 8 | 23.00 | CKN3027-ND 2.21 1.77 1.41 | BPO8YT 2 | 367 [IGN 2s Ny 2.07 1.66 1.82) TOPO2HISBD1 
1-357, ReneS 125 101 80] BPAQE 8 | 23.00 | CKNG022-ND¢ 290 232 184|BPOBKT 13| 4 | 6.21 | CKN9426-ND 2.35 1.89 1.49 | TDPO4H1SBD1 
3| 4 | 12.19 | CKN6140-ND 1.53 1.23 .97| BPAO4B 10 | 28.09 ) CKN3028-ND 2.48 1.99 1.58 | BP10YT 8 | 11.29 | CKN9427-ND 3.56 2.86 2.26 | TDPO8H1SBD1 
5 | 14.68 | CKN6142-ND 1.62 1.30 1.03] BPAOSB 12 | 33.17 | CKN3029-ND 2.78 2.23 1.77 | BP12YT $.Gold Contacts + No Epoxy Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2142 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NKK’ 


wien; 1Omm Rotary DIP Switches 


Specifications: * Switching Rating: 100mA @ 5VDC; Non-switching Rating: 100mA @ 50VDC; * Contact 
Resistance: 100m maximum ¢ Mechanical Life: 10,000 detent operations minimum » Electrical Life: 
10,000 detent operations minimum Materials and Finishes: « Actuators: Glass fiber reinforced polyamide 
(UL94V-0) * Movable Contacts: Copper alloy with gold plating * Stationary Contacts: Phosphor bronze with 
gold plating * Terminals: Phosphor bronze with gold plating Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Note: These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution. 


Thru-Hole Right Angle 


a 
1.0 Typ | |. t 1.75 Typ 


Digi-Key Price Each NKK 

Code__|Termination| Actuator | Part No. al 25 100 | Part No. 
SMT Flush 360-2211-1-ND- 3.90 3.12 2.47 | FRO2FR10P-R 
SMT Flush 360-221 1-2-ND: 942.50/500 FRO2FR10P-R 
BCD Thru-Hole Flush 360-2198-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FR10P-S 
Thru-Hole | Extended | 360-2206-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KR10P-S 
Right Angle Flush 360-2197-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1FR10H-S 
Right Angle | Extended | 360-2205-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1KR10H-S 
SMT Flush 360-2209-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FC10P-R 
SMT Flush 360-2209-2-ND: 910.00/500 FRO2FC10P-R 
Thru-Hole Flush 360-2194-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FC10P-S 
BCD Comp) Thru-Hole | Extended | 360-2202-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KC10P-S 
Right Angle Flush 360-2193-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1FC10H-S 
Right Angle | Extended | 360-2201-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1KC10H-S 
SMT Flush 360-2212-1-ND- 3.90 3.12 2.47 | FRO2FR16P-R 
SMT Flush 360-2212-2-ND$ 910.00/500 FRO2FR16P-R 
tex Thru-Hole Flush 360-2200-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FR16P-S 
Thru-Hole | Extended | 360-2208-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KR16P-S 
Right Angle Flush 360-2199-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1FR16H-S 
Right Angle | Extended | 360-2207-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1KR16H-S 
SMT Flush 360-2210-1-ND- 3.90 3.12 2.47 | FRO2FC16P-R 
SMT Flush 360-2210-2-ND: 910.00/500 FRO2FC16P-R 
Hex Comp Thru-Hole Flush 360-2196-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FC16P-S 
Thru-Hole | Extended | 360-2204-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KC16P-S 
Right Angle Flush 360-2195-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1FC16H-S 
Right Angle | Extended | 360-2203-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1KC16H-S 

Snap-On Knob for Flush Actuators 360-2246-ND 1.32 73 -62 | AT4180 


+ CutTape + Tape and Reel 


COPAL ELECTRONICS 


COPAL ELECTRONICS 
DIP Switches 


CES Series 

Features: ¢ Excellent contact stability by twin gold-plated contacts «Fine click action Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA 
* Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Maximum Contact Resistance: 50mQ. 
CHS Series 

Features: ¢ Meets ElIAJ SOP standard outline dimensions (B type) * Low profile design of 2.5mm » Excellent 
contact stability by twin gold-plated contact Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact 
Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA »* Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA 
* Maximum Contact Resistance: 50m0 

CHP Series 

Features: * High-reliability Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable * Contact 
Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA 
» Maximum Contact Resistance: 50m0 


CVS Series 

Features: ¢ Low profile design of 1.45mm _ »* Fine pitch of 1mm * Easy motion with knob height of 0.2mm 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating (non-switching): 
50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Maximum Contact 
Resistance: 200mQ 


Digi@Reel” 


Fig. 1 — CES Series Fig. 2— CHS Series, 


J-Lead Type 


Fig. 3 — CHS Series, 
Gull Wing Type 


Fig. 4 — CHP Series, 
J-Lead Type 


Stroke: 


Fig. 5 — CHP Series, 
Gull Wing Type 


Fig. 6 — CVS Series, 
Gull Wing Type 


CUS Series = Low Profi le No. of|/Dim. L|Digi-Key Cut Tape Price Each| Tape and Reelt | Copal Electronics 
é : Digi@Reel” Fig.) Pos. | mm |Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Co m pact Sl I de Switc hes CES Series, Through-Hole Type 
4 | 12.74 |563-1000-5-NDt 2.33 1.40 1.23) — = CES-0402MC 
Features: * Low profile version of 1.4mm Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 1 8 22.9 |563-1002-5-NDt 2.85 1.75 1.52) — = CES-0802MC 
* Switching Current: 300mA @ 4VDC * Insulation Resistance: 100MQ minimum * Contact Resistance: CHS Series, J-Lead Type - Half Pitch 
70mQ maximum Applications: * Mobile stereos * LCD TVs * Camcorders ashe Z: 
Dim. in mm 1 2.5 |563-1003-1-ND 1.51 .98 -74| 1,000 648.00 |CHS-01TA 
2 4.1 |563-1005-1-ND 2.95 1.90 1.44] 500 632.00 |CHS-02TA 
4 6.6 |563-1007-1-ND 2.43 1.62 1.30} 500 607.50 |CHS-04TA 
2 6 9.2 |563-1009-1-ND 3.11 2.08 1.66] 500 751.50 |CHS-O6TA 
8 11.7 |563-1011-1-ND 3.30 2.21 1.77| 500 798.50 |CHS-O08TA 
10 | 14.3 |563-1013-1-ND 3.63 2.42 1.94} 500 877.00 |CHS-10TA 
CHS Series, Gull Wing Type - Half Pitch 
1 2.5 |563-1004-1-ND 1.51 .98 -74| 1,000 648.00 |CHS-01TB 
2 4.1 |563-1006-1-ND 2.95 1.90 1.44] 500 632.00 |CHS-02TB 
3 4 6.6 |563-1008-1-ND 2.72 1.82 1.46] 500 680.50 |CHS-04TB 
6 9.2 |563-1010-1-ND 3.11 2.08 1.66] 500 751.50 |CHS-06TB 
8 11.7 |563-1012-1-ND 3.30 2.21 1.77| 500 798.50 |CHS-08TB 
10 | 14.3 |563-1014-1-ND 3.63 2.42 1.94] 500 877.00 |CHS-10TB 
CHP Series, J-Lead Type - Half Pitch 
& 2 4.6 |563-1015-1-ND 2.95 1.90 1.44] 500 632.00 |CHP-021TA 
8 12.2 |563-1019-1-ND 3.30 2.21 1.77| 500 798.50 |CHP-081TA 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel + Copal Electronics CHP Series, Gull Wing Type 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 5 4 7.1 |563-1018-1-ND 2.72 1.82 1.46| 500 680.50 |CHP-041TB 
1_| SPDT, Gull Wing 563-1102-1-ND 1.07.69 ~—-.50 2,500 | 392.00/M | CUS-12TB 8 12.2 |563-1020-1-ND 3.30 2.21 1.77, — - CHP-081TB 
2_ | SPST, Gull Wing 563-1103-1-ND 1.12.72 ~~ 52 2,500 | 408.00/M | CUS-13TB CVS Series, Gull Wing Type 
3 | SP4T, Gull Wing 563-1104-1-ND 1.22, 7957 2,500 | 446.00/M | CUS-14TB 6| 4 5  /563-1041-1-ND 3.56 2.38 1.91] 2,000 | 1634.00/M |CVS-04TB 
4 | DPDT, Gull Wing 563-1105-1-ND 1.16 =.75 54 1,400 | 423.00/M_| CUS-22TB 8 9 [563-1042-1-ND 463 3.09 2.48) 2,000 | 2085.00/M |CVS-08TB 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk — $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


if Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2143 


COPAL ELECTRONICS 


Super-Miniature Slide Switches 


Features: * High contact reliability * Washable structure * Ideal for extremely small currents 
* Designed for PC boards * Quality touch * UL approved Specifications: * Rating: Maximum of 
50mA @ 48VAC/DC ¢ Initial Contact Resistance: 50mQ maximum * Electrical Life: 10,000 cycles 


at maximum rating * Operating Temperature range: -20°C ~ 85°C Bincinnis 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. il 10 100 | Part No. 
1 SPDT ON - ON 563-1151-ND 2.58 2.40 2.17 | ASE1D-2M-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1153-ND 2.58 2.40 2.17 | ASE1E-2M-10-Z 
2 SPDT ON - ON 563-1152-ND 2.87 2.67 2.41 | ASE1D-5M-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1154-ND 2.87 2.67 2.41 | ASE1E-5M-10-Z 
3 DPDT - ON - ON 563-1155-ND 3.37 3.13 2.83 | ASE2D-2M-10-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1156-ND 3.37 3.13 2.83 | ASE2E-2M-10-Z 


Hyper-Miniature Toggle Switches 


Features: * These switches are of hyper-compact type » Immersion cleaning is possible after 
soldering * Terminal mounting is at 0.1 inch pitches « Independent detent mechanism provides light 
feel operability * Long-term stability is assured by the clip contact Specifications: * Rating: 28VDC 
and 0.4VA maximum ¢* Initial Contact Resistance: 100mQ maximum » Electrical Life: 10,000 cycles 
at maximum rating * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Gray Cap for FP Series 563-1178-ND 34 32 -29| 140000481450 
Black Cap for FP Series 563-1179-ND 34 32 -29| 140000481451 
— | Red Cap for FP Series 563-1180-ND 34 32 -29| 140000481452 
White Cap for FP Series 563-1181-ND 34 32 -29| 140000481453 
White Cap for APE Series 563-1186-ND 28 26 -24| 140000481402 
Black Cap for APE Series 563-1187-ND 28 26 -24| 140000481403 
Red Cap for APE Series 563-1188-ND 28 26 -24| 140000481404 
— | Yellow Cap for APE Series | 563-1189-ND 28 26 -24| 140000481405 
Blue Cap for APE Series 563-1190-ND 28 26 .24| 140000481407 
Gray Cap for APE Series 563-1191-ND 28 26 -24| 140000481408 


NEW! ATE Series Toggle Switches 


Features: ¢ High reliability - twin-contact clip mechanism is used in the contact section to ensure reliability 
¢ Washable structure * Gold plated contacts make these switches ideal for use with extremely dry circuit 
applications * UL approved 

Specifications: * Current Rating: 5|0mA maximum @ 48VAC = Initial contact resistance: 50mQ maximum 
* Dielectric strength: 250VAC for 1 minute * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
SPDT ON - ON 563-1157-ND 3.55 3.30 2.98 | ATE1D-2M3-10-Z 
1 SPDT ON - OFF - ON 563-1159-ND 3.55 3.30 2.98 | ATE1E-2M3-10-Z 
SPDT ON (MOM) 563-1161-ND. 3.82 3.55 3.21 | ATE1F-2M3-10-Z 
2 SPDT ON - ON 563-1158-ND 3.82 3.55 3.21 | ATE1D-5M3-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1160-ND 3.82 3.55 3.21 | ATE1E-5M3-10-Z 
3 DPDT ON - ON 563-1162-ND 4.36 4.05 3.66 | ATE2D-2M3-10-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1164-ND 4.36 4.05 3.66 | ATE2E-2M3-10-Z 
4 DPDT ON - ON 563-1163-ND 5.57 5.18 4.68 | ATE2D-5M3-10-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1165-ND 5.57 5.18 4.68 | ATE2E-5M3-10-Z 
Black Cap 563-1166-ND 28 26 .24 | 140000470173 
White Cap 563-1167-ND 28 26 .24 | 140000470174 
Red Cap 563-1168-ND 28 26 .24 | 140000470175 
Yellow Cap 563-1169-ND .28 26 .24 | 140000470176 
~~ Blue Cap 563-1170-ND 28 26 .24 | 140000470178 
Gray Cap 563-1171-ND. 28 26 .24 | 140000470179 
Orange Cap 563-1172-ND 28 26 .24 | 140000470181 
Bracket 563-1173-ND 65 61 .55 | 140000640318 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
SPDT ON - ON 563-1142-ND 4.28 3.98 3.60 | FT1D-2M-Z 
1 SPDT ON - OFF - ON 563-1145-ND 4.28 3.98 3.60 | FT1E-2M-Z 
SPDT ON - ON 563-1143-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1D-4M-Z 
2 SPDT ON - OFF - ON 563-1146-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1E-4M-Z 
SPDT ON - ON 563-1144-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1D-5M-Z 
3 SPDT ON - OFF - ON 563-1147-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1E-5M-Z 
SPDT ON - ON (MOM) | 563-1148-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1F-5M-Z 
DPDT ON - ON 563-1149-ND 5.03 4.68 4.23 | FT2D-2M-Z 
4 DPDT ON - OFF - ON 563-1150-ND 5.03 4.68 4.23 | FT2E-2M-Z 
NEW! Miniature Pushbutton 


Switches 


FP Series 

Features: * Ultra compact * Immersion cleaning is possible after soldering * Independent detent mechanism 
provides light feel operability * Long term stability is assured by the clip contact * Gold plated contacts 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Maximum Current Rating: .4VA (28VDC maximum) 
¢ Initial Contact Resistance: 100mQ maximum 

APE Series 

Features: High Reliability - twin contact clip mechanism is used in the contact to ensure reliability * Washable 
Structure * Quality Touch - Independent standard construction provides a light operating touch * UL approved 
(File No. E43275 FUJISOKU) Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Maximum Current 


Rating: 50mA @ 48VAC/DC * Initial Contact Resistance: 50mQ maximum SA ig 
Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 SPDT ON-ON (MOM) 563-1174-ND 4.09 3.80 3.44 | FP1F-2M-Z 
2 | SPDT ON-ON (MOM) 563-1175-ND 4.18 3.88 3.51 | FP1F-5M-Z 
3 | DPDT ON-ON (MOM) 563-1176-ND 4.85 4.51 4.08 | FP2F-2M-Z 
4 | DPDT ON-ON (MOM) 563-1177-ND 4.94 4.59 4.15 | FP2F-5M-Z 
5 | SPDT ON-ON (MOM) 563-1182-ND 3.73 3.47 3.13 | APE1F-2M-10-Z 
6 | SPDT ON-ON (MOM) 563-1183-ND 3.86 3.59 3.25 | APE1F-5M-10-Z 
7 | DPDT ON-ON (MOM) 563-1184-ND 6.38 5.93 5.36 | APE2F-2M-10-Z 
8 | DPDT ON-ON (MOM) 563-1185-ND 6.56 6.10 5.51 | APE2F-5M-10-Z 


CSS Series — 
Compact Slide Switches 


Features: * Low Profile * Self-return type available Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Switching 
Current: 100mA @ 12VDC » Contact Resistance: 70mQ maximum » Insulation Resistance: 100MQ maximum 
Applications: * Mobile stereo * LCD TV * Camcorder 


Dim. in mm 


/}——7.0*X 
* 10.9mm CSS-13xx 


Dim. L| Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reel ¢ | Copal Electronics 

Fig.|Description mm_ | Part No. al 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 

SPDT, Gull Wing 8.85 |563-1091-1-ND 83 54 41 ‘| 1,900 | 475.00/M| CSS-1210TB 

SPDT, Momentary, 

Gull Wing 8.85 |563-1093-1-ND 87 56 43 ‘| 1,900 | 497.00/M| CSS-1211TB 
1 SP8T, Gull Wing 12.5 |563-1095-1-ND 85 55 42 | 1,900 | 486.00/M| CSS-1310TB 

SP3T, Momentary (1 pos.) 

Gull Wing 12.5 (563-1097-1-ND 1.10 71 54 | 1,900 | 594.00/M} CSS-1311TB 

SP3T, Momentary, 

Gull Wing 12.5 |563-1099-1-ND 83 78 70 | 1,900 | 594.00/M| CSS-1312TB 
2 SPDT, Through-Hole 8.85 |563-1090-NDt 67 62 56 _ —| CSS-1210MC 

SP8T, Through-Hole 12.5 |563-1094-NDt 68 64 58 _ —| CSS-1310MC 
3 |SP8T, Through-Hole — |563-1100-NDt 68 64 58 - —| CSS-1300MC 


t Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2144 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS Surface Mount Slide Switches cas Series 
Slide Switches i@Reel® rg ti pet ke AU ER aati ei to rea 


CJS Series Features: Easy to set slider with line marking » Compatible with most automatic pick and place machinery 1000MO (DC 100V) minimum ¢ Dielectric Strength: AC500 V, 50Hz, 60s 
* Compact and space saving SMD type Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Contact Rating (non- 
switching): 50VDC @ 100mA Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Maximum Contact 
Resistance: 100mQ 

CRFS Series Features: * Can cover the DC - 1GHz frequency spectrum ¢ Gold-plated contact provides excellent reliability 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable » Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 
100mA * Contact Rating (switching): 12VDC @ 100mA * Maximum Contact Resistance: 70m 


Dim. in mm 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
CJS-120xTA Series CJS-120xTB Series CRFS-2202W 


: 
[eels 
+ 


lead 


FF ge 
*6.0: CUS-1201TA *6.0: CJS-1201TB 0.1 1,751.75 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
CJS Series Cut Tape Tape & Reel | Copal 
No. of Digi-Key Price Each Pricing* Electronics 
1A ar seat 563-1021-1-ND 1.10 77 54 1,000 | 470.00 | CUS-1200TA Fig. | Poles | Description Part No. 10 100 1,000 Part No. 
, J-Leat a E 
18 with Neutral Detent | 563-1023-1-ND 1.42 92 69 1,000 | 608.00 | CUS-1201TA i" < ane ok sence, ents ee Be ne 
2A_| SPOT, Gull Wing 563-1022-1-ND 11071 54 | 1,000 | 470.00 | CJS-12007B ans : : : 
SPDT, Gull Wing 2A 2 DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 3.15 2.28 1134.00 CAS-220TA 
2B with Neutral Detent | 563-1024-1-ND 1.42 92 69 1,000 | 608.00 | CUS-1201TB 2B 2 DPOT, Gullwing CAS220GCT-ND 3.78 2.73 1134.00 CAS-220TB 
CRFS Series 2c 2 SPDT 2 pos. J Hook CASD20JCT-ND 3.15 2.28 1134.00 CAS-D20TA 
3 | DPDT 563-1025-NDt 3.51 2.18 1.98 _ — | CRFS-2202W 2D 2 SPDT 2 pos. Gullwing CASD20GCT-ND 3.15 2.28 1134.00 CAS-D20TB 
+ Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1 igi @ Cut Tape Tape & Reelt |Copal 
Rota ry Switc hes Digi Reel No. of Digi-Key Price Each Pricing Electronics 
CS-32 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications * Compatible with |Fig.| Contacts Description Part No. 1 10 100 500 Part No. 
most automatic pick and place machinery Protection against dust and washable after soldering CS-32 Series 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stepping Angle 250° 415° » Maximum i E EB -32- 
Contact Rating: OBVA or iV @ Yom * Maximum Contact Resistance: 30 | 2 SPDT; Gull Wing SGsal026a1END $10 em va) 664.00 UsreesleZele 
CS-4 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications * Compatible with | 2 2 SPOT, J-Lead peege aa 31 BOG A at Bell eodeekod: ¢ |Geeeenlecele 
reflow and wave soldering * Protection against dust and washable after soldering » Excellent reliability 2 SPOT, Gull Wing 563-1 030-1-ND 3.41 2.08 1.66 751.50 CS-32-12ZETH 
due to precious metal contact Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Maximum CS-4 Series, J-Lead Type 
Contact Rating: 0.5VA or 16V @ 100mA »* Maximum Contact Resistance: 100mQ 2. SPDT, Non-shorting 563-1031-1-ND 3.02 1.95 1.47 648.00 CS-4-12XTA 
S-1000A/2000A Series Features: * Pin compatible with conventional DIP switches Specifications: 2 SPDT, Non-shorting with Detent | 563-1033-1-ND 3.02 195 1.47 648.00 |CS-4-12YTA 
* Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact 3 3 SPT, Non-shorting §63-1035-1-ND 2.75 1.84 1.47 688.50 CS-4-13NTA 
Rating (switching): 5VDC @ 100mA * Maximum Contact Resistance: 100mQ 4 SPAT, Non-shorting 563-1037-1-ND 3.24 2146 1.73} 783.00 | CS-4-14NTA 
pags Series Features: o ue 8 positon ype saan galls! dustand washable ate soldening 2 DPDT, Non-shorting with Detent | 563-1039-1-ND 3.89 2.60 2.08 939.50 CS-4-22YTA 
. pin configuration: 2.54mm_ pitc! pecifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70° z 7, 7 
Stepping Angle: 45° * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 2 SPDT, Non-shortin Co4 Series, Gull Wing Type. OF 147 648.00 CS-4-12XTB 
5VDC @ 100mA * Maximum Contact Resistance: 100mQ : ng ‘ : : : 
SD-1000/2000 Series Features: «Fine click with metallic spring * Low profile of 3.9mm makes it | 3 3 SPST, Non-shorting poeg occa Bor RE ABE “BBBSO! Coe ents 
i i 5 icati 5 4 SP4T, Non-shortin 563-1038-1-ND 3.24 2.16 1.73 783.00 CS-4-14NTB 
perfect for high density board mounting applications * Gold-plated contact provides excellent ‘ E ting 
reliability Specifications: « Operating Temperature: -25°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating 2 DPDT, Non-shorting with Detent_ | 563-1040-1-ND 3.89 2.60 2.08} 939.50 | CS-4-22YTB 
(non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 5/DC @ 100mA * Maximum Contact + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Resistance: 100mQ 
SS-10/S-2050 Series Features: * Compact-size DIP pin configuration _* Protection against dust No. of Digi-Key Price Each Copal Electronics 
and washable after soldering * Self-cleaning mechanism Specifications: * Operating Temperature: Fig. | Positions Description Part No 1 25 400 Part No 
-25°C ~ 70°C * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 5VDC - ~ - - 
@ 100mA * Maximum Contact Resistance: 100m. S-1000A/2000A Series 
16 Real Hexadecimal 563-1043-ND 2.66 1.67 1.53 | S-1010A 
4 16 Hexadecimal Complementary 563-1045-ND 2.66 1.67 1.53 | S-1030A 
16 Real Hexadecimal 563-1047-ND* 3.33 2.08 1.91 S-1110A 
10 Real BCD 563-1048-ND 2.66 1.67 1.53 | S-2010A 
16 Real Hexadecimal 563-1044-ND 2.72 1.71 1.56 | S-1011A 
5 16 Hexadecimal Complementary 563-1046-ND 2.72 a al 1.56 | S-1031A 
10 Real BCD 563-1049-ND 2.72 1.71 1.56 | S-2011A 
10 BCD Complementary 563-1051-ND 2.72 1.71 1.56 | S-2031A 
S-8000 Series 
6 8 Real BCO 563-1053-ND 4.13 2.57 2.33 | S-8010 
8 BCO Complementary 563-1055-ND 4.13 2.57 2.33 | S-8030 
8 Real BCO 563-1054-ND 4.13 2.57 2.33 | S-8011 
7 8 BCO Complementary 563-1056-ND 4.13 2.57 2.33 | S-8031 
8 BCO Complementary 563-1060-ND* 3.85 2.40 2.17 | S-8131 
SD-1000/2000 Series 
16 Real Hexadecimal 563-1061-ND 2.85 1.76 1.55 | SD-1010 
8 16 Hexadecimal Complementary 563-1063-ND 2.85 1.76 1.55 | SD-1030 
16 Real Hexadecimal 563-1065-ND* 3.40 2.10 1.85 | SD-1110 
10 Real BCD 563-1069-ND 2.85 1.76 1.55 | SD-2010 
16 Real Hexadecimal 563-1062-ND 3.18 1.97 1.73 | SD-1011 
9 16 Real Hexadecimal 563-1066-ND* 3.60 2.22 1.96 | SD-1111 
10 Real BCD 563-1070-ND 3.18 1.97 1.73 | SD-2011 
SS-10 Series 
5 SPST, Shorting 563-1077-ND 3.44 2.13 1.87 | SS-10-15SPE 
5 SPST, Shorting 563-1078-ND* 4.04 2.51 2.28 | SS-10-15SP-LE 
10 6 SP6T, Non-shorting 563-1079-ND 3.44 2.13 1.87 | SS-10-16NPE 
6 SP6T, Non-shorting 563-1080-ND* 4.04 2.51 2.28 | SS-10-16NP-LE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1083-ND 4.28 2.66 2.41 SS-10-23NPE 
3 DPST, Non-shorting 563-1084-ND* 4.68 2.93 2.68 | SS-10-23NP-LE 
S-2050 Series 
10 4 SP4T 563-1085-ND 4.42 2.85 2.53 | §-2050 
4 SP4T 563-1087-ND* 4.99 3.12 2.85 | S-2150 
1" 4 SP4T 563-1086-ND 4.42 2.85 2.53 | §-2051 
4 SP4T 563-1088-ND* 4.99 3.12 2.85 | S-2151 
Knob for S-1000A, S-2000A and SS-10 Series 563-1089-ND 1.44 80 69 | K1 


* Has knob with extended shaft. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2145 


Grayhill DIP Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers 
unparalleled reliability compared to conventional wiping 
contact designs. When actuated the ball rests between 
two contacts allowing multiple points of contact while 
the spring compression is at maximum pressure. 
Temperature, humidity and vibration have minimal 
affect on this design. 


Fig. 1 — Series 76 Rocker and Recessed Rocker 
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Fig. 7 — Series 97C Half Pitch 


Specifications: * Mechanical Life per switch 
position: 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 * Contact 
Resistance: Initially < 30m « Insulation Resistance: 
5,000MQ »° Dielectric Strength: 750V ¢ Current 
Carry: 3A Switch Capacitance: 2pF ¢ Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * SMT Processing 
Temperature (QOHBW, 90HBy): 260°C Maximum 


>| 7.49 


Extended 
Recessed 


1.78 >| 
tT. 
6.22* 8 
061 L eT 
i 3.96 


ry 
wl762/ 


* Recessed 


Lk 


BBBBBBED| i. 


0.511 2.54 Tab 


Fig. 2 — Series 76 Piano DIP 
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Fig. 4 — Series 90 
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Fig. 6 — Series 76HP SMT Piano DIP 
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Fig. 8 — Series 97R Half Pitch 


@ 
Tape Tab 


13.46 7A1 
+ OOOO +- 
254+| |; +||+1.78 


1.27 Pitch | |- 1.27 Pitch+| + 
No.| Dim. Price No.) Dim Price No.| Dim Price 
of L | Digi-Key Each Grayhill of L | Digi-Key Each Grayhill of L_ | Digi-Key Each Grayhill 
Fig.|/Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Raised Rocker, Unsealed PIANO DIP® Sealed z 
2] 741 |GH7115-ND ‘94 ~—=BGSSCT9 | 7OSBORT 2] 7.41 [GH7131-ND 143 1.32 1.20 |76PSBO2ST an et Auto aes Sealed ai 
3 | 9.65 |GH7168-ND 95 87 79 |76SBO3T 3 | 9.65 |GH7133-ND 1.47 1.36 1.23 |76PSBO3ST 2 | sao Velemetis Gar <a. ROIS 
4 | 12.19 |GH7170-ND ‘94 86 ~—.79 |76SBO4T 4 | 12.19 |GH7135-ND 1.19 1.09 99 |76PSBO4ST : : ; ; 
5 | 14.7 |GH7172-ND 1.36 1.25 1.14 |76SB05T 5 | 14.7 |GH7137-ND 1.50 1.38 1.26 |76PSBO5ST 4) 11.9 )GH7220-ND 96 8981 /90B048T 
1 {8 |17.27 |@H7174-ND 1.38 1.27 _ 1.15 |76SBO6T » | 8 | 17.27 |GH7139-ND 1.35 1.24 1.13 |76PBSOBST 5) 14.5 )GH7221-ND 1.03.95 86 |90B05ST 
7 | 19.81 |GH7175-ND 7.42 1.30 1.19 |76SBO7T 7119.8 |GH7141-ND 165451138 176PSBO7ST 4 | 6 | 17.02 |GH7222-ND 1.22142 1,02 |90B06ST 
8 | 22.35 |GH7177-ND 1.46 1.34 1.22 |76SBO8T 8 | 22.35 |GH7143-ND 1.43 1.32 1.20 |76PSBO8ST 7 | 19.6 |GH7223-ND 1.28 = 1.18 — 1.07 |90B07ST 
9 | 24.9 |GH7179-ND 1.47 1.36 1.23 |76SBO9T 9 | 24.89 | GH7145-ND 1.76 161 1.47 |76PSBO9ST 8 | 22.10 |GH7224-ND 1.19 1.09 99 |90B08sT 
10 | 27.43 |GH7118-ND 1.51 1.39 1.26 |76SB10T 10 | 27.43 |GH7147-ND 1.51 1.39 1.26 |76PSB10ST 9 | 24.64 |GH7225-ND 1.50 1.38 1.26 |90B09ST 
12 | 32.51 |GH7120-ND 1.61 1.48 1.34 |76SB12T 12 | 32.51 |GH7110-ND 1.97 1.81 1.65 |76PSB12ST 10 | 27.18 |GH7226-ND 1.60 1.47 _ 1.34 |90B10ST 
aA Raised Hocker, Sealed ——— Raised Slide Switch, Unsealed SMT Gull Lead, Sealed 
: ; : : : 2) 7.11 | GH7181-ND 1.08 = 99.90 |78B02T 2] 69 |GH7236-ND 88 81 — .74 [90HBWO2PT 
3 | 9.65 |GH7167-ND 1.08 99 .90 |76SB03ST 3 | 9.7 |GH7183-ND 1.09 1.00 91 |78B03T 3] 9.4 |GH7237-ND 92 85 77 |SoHBWO3PT 
4 | 12.2 |GH7169-ND 1.08 99 .90 |76SB04ST 4 | 12.19 |GH7185-ND 91 84 76 |78B04T 4 119 GH7238-ND 402 ‘94 ‘85 QOHBWOAPT 
5 | 14.73 |GH7171-ND 1.50 1.38 1.26 |76SB05ST | ; ; : ; 
5 | 14.73 |GH7187-ND 1.11 1.02 93 |78B05T 5 | 145 (eneeeinn 444. 0s 08 SOHEWOSPT 
6 | 17.27 |GH7173-ND 1.47 1.35 1.23 |76SBO6ST 4 4 : : : 
1 6 | 17.27 |GH7189-ND 1.11 1.02 _.93 |78B06T 
7 | 19.81 |GH7116-ND 1491.37 1.24 |76SB07ST 3 ql 5 [6 | 17.0 |GH7240-ND 119 1.09 _.99 |S0HBWO6PT 
7 | 19.81 |GH7191-ND 111 1.02.93 |78B07T 
8 | 22.35 |GH7176-ND 1.49 1.37 1.24 |76SB08ST 3 | 224 |GH7193-ND 102 94 85 |7aBoaT 7 | 19.6 )GH7241-ND 1311.20 1.09 |90HBWo7PT 
9 | 24.89 |GH7178-ND 157 144 1.31 |76SB09ST 9 | 24.89 |GH7122-ND 105 97.88 \raBooT 8 | 221 |GH7242-ND 1.22 142 1.02 |S0HBWo8PT 
40 | 27.43 |GH7117-ND 1.61 148 1.34 |76SB10ST 10) 274 |GH7195-ND 108 99 ~—-90 \7aBt0T 9 | 24.6 |GH7243-ND 1.53 1.41 1.28 |SOHBWo9PT 
12 | 32.51 See mas eS 768B12ST 42 | 32.51 |GH7197-ND 1.27. 147 1.06 |78B12T 10 |_ 27.2 _|GH7244-ND 1.54 1.42 1.29 |9OHBW10PT 
o Raised Slide Switch, Sealed SMT J-Lead, Sealed 
; ou ae a ne ie Pereeat 2 | 7.41 )GH7180-ND 1.08 99 90 |7SB02ST 2] 686 )GH7227-ND 170 1.56 1.42 [9OHBJO2PT 
, H : ; : 3 | 9.65 |GH7182-ND 1.09 1.00  .91 |78B03ST 3 | 9.40 |GH7228-ND 1.76 1.61 1.47 |90HBJO3PT 
: Pes ee a5 bp ie earl 4 | 12.19 | GH7184-ND ‘96 ©=.89_~—«w8t | 78B04ST 4 | 11.94 |GH7229-ND 1.49 1.37 1.24 |QOHBUO4PT 
; ; : : 5 | 14.7 | GH7186-ND 1.33 1.23 1.12 |78B05ST 5 | 14.48 |GH7230-ND 1.70 1.56 — 1.42 |9OHBJOSPT 
1 [6 | 17.27 |GH7158-ND 1.40 1.29 1.17 |76RSBO6T 
7149.81 1GH7160-ND 743132120 176RSBO7T 3 | 6 | 17.27 | GH7188-ND 4.27 1.47 __1.06 |78B06ST 5 | 6 | 17.02 |GH7231-ND 1.73 1.59 1.44 |90HBJO6PT 
8 | 22.35 | GH7162-ND 149 137 1.24 \76RSBO8T 7 | 18.81 [eRgTeON) 1811.20) 1.09 /78B078T 7 | 19.56 |GH7232-ND 1.78 1.64 1.49 |90HBJO7PT 
9 | 24.89 | GH7164-ND 151 1.39 1.26 |7eRSBOgT 8 | 22.4 | GAAl22-ND 1.08 99.90 |78B08ST 8 | 22.10 |GH7233-ND 146 1.34 1.22 |9OHBJOsPT 
to | 27.43 |GH7165-ND 152 140 1.27 |76RSB10T i ae eae oe ie wae reece 9 | 24.64 |GH7234-ND 186 1.71 1.56 |9OHBJO9PT 
12 | 32.51 |GH7166-ND 1.62 1.49 _ 1.35 |76RSB12T 12 | 2081 Vaan 1g? ic4'ar’ oa POR oe 10 | 27.20 |GH7235-ND 1.67 1.54 1.40 |90HBJ10PT 
Recessed Rocker, Sealed ; Recessed Slide Switch, ‘Unsealed Series 76HP PIANO DIP© 
2] 7.11 |GH7149-ND 1.32 1.22 1.11 /76RSBO2ST : : 2] 71 |GH7125CT-ND 394 276 1.82 |76HPSBO2GWRT 
3 | 9.65 [Gems END 1.38 1.27 1.15 |76RSB03ST a ee a y i 2) 74 |GH7125TR-ND 792.75/500 76HPSBO2GWRT 
5 ate aoe Mie aa peo leeneapece 4| 122 |GH7205-ND ‘ot 84.76 |78RBOAT 4| 122 |GH7126CT-ND 4.06 2.85 1.87 |76éHPSBOAGWRT 
& | 1727 RCRRteen 449. da? 4:04 7eRSBORST 5 | 14.73 | GH7207-ND 111 1.02 93 |78RBOST 4| 12.2 |GH7126TR-ND 817.25/500 76HPSBO4GWRT 
1-19.81 GH7159-ND 1511.39 1.6 176RSBO7ET 3 8 [17.3 | GH7209-ND 1.10 1.01 _.92 |78RBO6T 6 | 6 | 17.3 |GH7127CT-ND 4.29 3.01 _1.98 |76HPSBOBGWRT 
8 | 22.35 |GH7161-ND 155 143 1'30 [7eRSBORST 7 19.81 |GH7211-ND 1111.02.93 |78RBO7T 6 | 17.3 |GH7127TR-ND 986.50/500 76HPSBOBGWRT 
9 | 24.89 |GH7163-ND 459 146 1.33 \76RSBO9ST 8 | 22.35 | GH7213-ND 1.02 94 — .85 |78RBO8T 8 | 224 |GH7128CT-ND 4.59 3.22 2.12 |76HPSBO8GWRT 
10 | 27.43 |GH7112-ND 1.62 1.49 1.35 |76RSB10ST 9 | 24.89 | GH7124-ND 1.05 97 ~—_—.88 |78RBOST 8 | 22.4 |GH7128TR-ND 924.00/500 76HPSBOSGWRT 
12 | 32.51 |GH7113-ND 1.70 1.56 1.42 [76RSB12ST 10 | 27.43 | GH7215-ND 1.08 = 99.90 |78RB10T 10 | 27.4 |GH7109TR-ND 1006.25/500 __|76HPSB10GWRT 
PIANO DIP® Unsealed 12 | 32.51 SHPeTE- ND sua 1g z ie iss 78RB12T Series 97 Half Pitch 
2 | 7.41 |GH7132-ND 732 1.22 1.11 |76PSBO2T lecessed Slide Switch, Seale i 
3] 97 |GH7134-ND 136 1.25 1.14 |76PSBO3T 2 | 7.11 )GH7200-ND 1.08 = 99.90 |78RBO2ST 2 | 328 |eeee Tee ees eee eure 
4 | 6.30 |GH1371-ND 3.26 2.29 1.50 |97C04ST 
4 | 12.19 |GH7136-ND 110 1.01 92 |76PSBO4T 3 | 9.65 )GH7202-ND 1.09 1.00 91 |78RBO3ST 7 
8 | 11.38 |GH1372-ND 213 1.96 1.78 |97C08ST 
5 | 14.73 |GH7138-ND 1.42 1.30 1.19 |76PSBO5T 4 | 12.19 )GH7204-ND 96 89.81 /78RBO4ST 40 | 13.92 |GH1373-ND 370 259 170 97c10ST 
6 | 17.27 |GH7140-ND 1.24 1.14 1.04 |76PSBO6T 5 | 14.73 | GH7206-ND 1.33 1.23 1.12 |78RBOSST : = - : 
2 7149.81 |GH7142-ND 7421.30 1.19 |76PSBO7T 3 | 6 | 17.3 |GH7208-ND 1.27 1.17 _ 1.06 |78RBO6ST 2) 376 eae 1.97 1.81 1.65 )97R028T 
8 | 22.4 )GH7144-ND 1.30 1.19 1.08 |76PSBO8T 7 ‘| 19.81 ]GH7210-ND 131 1.20 ‘1.09 |78RBO7ST 8) 4 | 6.30 |GH1375-ND 3.26 2.29 1.50 97RO4ST 
9 | 24.89 |GH7146-ND 1.58 1.46 1.33 |76PSBO9T 8 | 22.35 | GH7212-ND 1.08 99 90 |78RBO8ST 8 | 11.38 |GH1376-ND 213 1.96 _ 1.78 |97RO8ST 
10 | 27.43 |GH7148-ND 4.32 1.22 1.11 |76PSB10T 9 | 24.89 | GH7123-ND 1.17 1.08 98 |78RBO9ST Hand Tool for Dip Switch 
12 | 32.51 |GH7111-ND 1.88 1.72 _ 1.57 |76PSB12T 10 | 27.43 | GH7214-ND 1.27 1.47 1.06 |78RB10ST —JTooll — [GH1343-ND 1.61. — __.74 |90-DIPSTICK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Geayfil Rotary DIP Switches 


SPECIFICATIONS: ¢ Mechanical Life: 10,000 cycles * Make and Break Current Rating: 30mA at 30VDC solder over nickel ¢ Internal O-ring: Silicon rubber 

for 10,000 cycles of operation * Carrying Current Rating: 100mA at 500VDC ¢ Contact Resistance: 50mQ FLUX CLEANING: « Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), 
maximum ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C Isopropyl Alcohol, and detergent (140°F (60°C) maximum). Solutions which are not recommended include 
MATERIALS AND FINISHES: « Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL 94V-0 »* Contact Material: Acetone, Methylene Chloride, and Freon TMC. 

Copper alloy gold over 30 microinches nickel ¢ Terminals: Copper alloy plated 150 microinches tin lead Note: All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. 


Type of Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
Code Mounting Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
Rotary Switches 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7258-ND. 3.38 2.76 2.37 94HBBO8T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7264-ND 3.38 2.76 2.37 94HCBO8T 
Thru-Hole Flush GH7249-ND. 3.01 2.76 2.51 94HABO8ST 
SMT Extended (.270 in.) GH7259-ND 3.38 3.02 2.37 94HBBOSWT 
Octal SMT Extended (.170 in.) GH7366-ND. 3.38 3.02 2.37 94HCBO8WT ; 
SMT Flush GH7250-ND 3.01 2.76 251 94HABOBWT Extended Right Angte(Piush: 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7257-ND. 3.37 3.09 2.81 94HBBOSRAT 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7367-ND. 3.78 3.09 2.65 94HCBO8RAT 
Right Angle Flush GH7248-ND 3.37 3.09 2.81 94HABOSRAT 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7261-ND. 3.01 2.76 2.51 94HBB10T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7369-ND 3.38 2.76 2.37 94HCB10T 
Thru-Hole Flush GH7252-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB10T 
SMT Extended (.270 in.) GH7364-ND 3.38 3.02 2.37 94HBB10WT Knob for 
BCD SMT Extended (.170 in.) GH7368-ND 3.38 3.02 2.37 94HCB10WT Extended Actuators 
SMT Flush GH7253-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB1OWT 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7260-ND. 3.37 3.09 2.81 94HBB10RAT 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7370-ND 3.78 3.09 2.65 94HCB10RAT ‘. . 
Right Angle Flush GH7251-ND 3.37 3.09 2.81 94HAB10RAT Switch Markings 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7263-ND 3.01 2.76 2.51 94HBB16T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7372-ND 3.38 2.76 2.37 94HCB16T 
Thru-Hole Flush GH7255-ND. 3.01 2.76 2.51 94HAB16T Octal 
SMT Extended (.270 in.) GH7365-ND 3.38 3.02 2.37 94HBB16WT Zo 
Hex SMT Extended (.170 in.) GH7371-ND 3.38 3.02 2.37 94HCB16WT ay ‘« 
SMT Flush GH7256-ND 3.01 2.76 2.51 94HABI6WT NK, 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7262-ND 3.37 3.09 2.81 94HBB16RAT b 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7373-ND 3.78 3.09 2.65 94HCB16RAT 
Right Angle Flush GH7254-ND. 3.37 3.09 2.81 94HAB16RAT 
Knobs for Extended Actuators Only 
Black Knob, Open Window Type, .210 tall .................... GH5005-ND 76 _ 54 947705-001 
Gray Knob, Open Window Type, .210 tall GH5006-ND. .76 —_— 54 947705-012 
Gray Knob, Black Arrowhead, .210 tall... GH5007-ND. .76 —_— 54 947705-017 
Gray Knob, Open Window Type, .370 tall GH7374-ND 1.21 1.08 85 947706-001 


OMROMN), pir switches 


AGD and A6DR Series Features: * Completely sealed units allow immersion- AGE Series Features: Sealed bottom prevents flux penetration AGS and AGT Series Features: * Allows automatic mounting with DIP IC insertion 
cleaning without taping » Bifurcated movable contacts * Smooth, sure switching NOTE: Switches cannot be water washed. machines * Washable models with seal tape are available Specifications: 
action Specifications: * Switching capacity: 100mA at 5VDC, 30mA at 30VDC Specifications: * Switching capacity: 25mA at 24VDC »* Mechanical life: 1,000 * Switching capacity: 25mA at 24VDC » Mechanical life: 1,000 operations 
Contact resistance: 100mQ Maximum « Operating temperature: -20°C ~ 70°C operations minimum Electrical life: 1,000 operations minimum ¢ Operating minimum « Electrical Life: 1,000 operations minimum * Operating Temperature: 
* Mechanical life: 5,000 operations minimum « Electrical life: 2,000 operations min. Temperature: -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C 


Dimensions. in mm 


Fig. 4 — Side Actuator Fig. 5 — Side Actuator 
(Short Lever) (Long Lever) 


Flat Raised ne Raised 
Actuator Actuator Actuator Actuator ’ Flat Raised Flat Raised 
4 sel 6 Actuator Actuator Actuator Actuator 
+ 7.62> - +t 
+7.62> | 9.8 ra 
Ge) Ge Co [es | 
7.62+1 +/10.7 +11+0.7 
No. | Dim. Price No. | Dim. Price No. | Dim. Price 
of A Digi-Key Each Omron of A Digi-Key Each Omron of A Digi-Key Each Omron 
Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Pos. |(mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. |(mm) | Part No. i 25 50 | Part No. 
2 | 7.1 | Sweg6-nD 2.29 2.07 1.84 | A6D-2100 5 |14.26 | Sw904-ND 1.85 1.67 1.49 | AGE-5101 5 | 4 [tt-72 | swor4-no 241 191 1.70 |ABER-4104 
in| 4 | 122 | Swa98-np 2.44 2.20 1.95 | A6D-4100 6 | 46.8 | swg06-ND 201 181 1.61 | AGE-6101 8 |21.88 | SW916-ND 3.04 2.74 2.44 | ABER-8104 
3A 7 2102. 
6 | 17.3 | Swo40-ND 2.72 2.46 2.18 | AGD-6100 7 |19.34 | swgo8-no 247 1.96 1.74 | AGE-7101 2 | 6.02 oOo SNe 14; 1:08" .91 ABS2102-H 
8 | 22-4 SWos2ND) 2.87 2.58 2.90 | A6D-8100 8 |21.88 | sw910-ND 235 212 1.89 | AGE-8101 : hi ee, i ne bee pony 
2 | 71 |SWSS7END 233 210 1.87 )A6D-2108 2 | 6.64 | swo4g-no 147 133 1.18 | AGE-2104 6A ; ; a 
5 |13.64 | SW1012-ND 1.30 1.18 1.05 | A6S-5102-H 
ip | 4 | 122 | Swa99-ND 2.57 2.32 2.06 |A6D-4103 3 lois leWeniNe sisi: 439 4194: DARESIOE 
a | 473: (ewenenn Dé. 948: 947 |ABD-BINR : Met Aes . 7 . aes 6 ]16.18 | SW1014-ND 140 1.26 1.42 [AGS-6102-H 
Bes ee a ell 3B] 5 1426 SW905-ND 1.85 167 1.49 AGE-5104 : — aon = a = oe 
2 | 71 | sw944-no 3.35 3.02 2.69 | ABDR-2100 ; ; ne FPN soci sa. aig 01 |aeeaidaeH 
4 | 12.2 | swo45-ND 3.45 3.11 2.76 | ABDR-4100 6 (168 [SeoeNy BART lish SU AES : : : : 
2 ; : 6B | 5 |13.64 | Sw1013-ND 4.23 1.11.99 | ABS-5104-H 
7 |19.34 | SW909-ND 217 1.96 1.74 | ABE-7104 
6 | 17.3 | Sw946-ND 3.94 3.55 3.16 |ABDR-6100 
a lots (einen Soe: 548. lay LaRESSION 6 |16.18 | SW1015-ND 1.34 1.21 1.07 | A6S-6104-H 
8 | 22.4 [SWSAZND, 447 4.03 3.58 | ABDR-8100 : a SWE OTE a [ ; ‘1 Aro 8 |21.26 | Swi0t7-ND 167 151 1.34 | A6S-8104-H 
2 | 6.64 ) SW949-ND 1.36 1.23 1.10 | ABE-2101 ; ‘ : i te z 7A | 10 [26.34 | $w938-NDT 1.81 1.64 1.45 | AGT-0102 
3A| 3 | 9.18 | SW900-ND 1.55 140 1.24 | AGE-3101 4 | 4 | 11.72 ) Sw913-ND 2.24 2.03 1.80) A6ER-4101 | [7B] 10 |26.34 | Sw939-ND 179 1.61 1.43 |A6T-0104 
4 |11.72 | Sw902-ND 1.57 1.41 1.26 | AGE-4101 8 |21.88 | SW915-ND 3.04 2.74 2.44 |ABER-8101 | + with Tape Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 2147 


GTS. iP Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25mQ (209, 219 Series); 50mQ (193, 194, 204, 
and 206 Series); 100mQ (195, 208, and 218 Series). 

Maximum Contact Resistance: 100mQ after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (206 Series); 100m after 7,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(193 and 194 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(195 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 15VDC or 100mQ 
after 1,000 cycles switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 50mQ maximum at 
end of life (209 and 219 Series). Gold finish refers to internal contact area of the 
switch, terminals are solder coated. 

Maximum Non-Switching Rating: 100mA or 50VDC. 

Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 10° (218 Series: 100mQ minimum). 

Dielectric Breakdown: 500VDC maximum for 1 minute (218 Series — 300VDC. 
maximum). 

Switch Capacitance: Between adjacent switches maximum - 5.0pF (218 
Series: 10pF). 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1psec (206, 208, 209, 218 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195 and 204 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06” or 15G’s 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1psec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 
of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 
195 Series). 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 


Fig. 2 - Side Actuated 
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Fig. 4 - Top Actuated - Auto Dip 
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ig. 7 - SMT Top Slide, Extended Act. 
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Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 


No. of |Dim. A] Digi-Key Pricing cTS No. of |Dim. A) Digi-Key Pricing cTS 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 | 19.25 | CT2097LPST-ND 1.00 9.21 83.70 | 209-7LPST 
2 17.26 |cT2062.ND 128 11.73 106.65 | 2062 8 | 21.79 | CT2098LPST-ND@ 73 6.68 60.75 | 209-8LPST 
4 | 9 |24.33 | CT2099LPST-ND 119 10.87 98.78 | 209-9LPST 
3 | 9.80 | CT2063-ND 1.01 9.28 84.38 | 206-3 
10 |26.87|CT20910LPSTND 126 1156 105.08 | 209-10LPST 
4 |12.34]CT2064-ND@ 59 5.45 49.50 | 206-4 
5 lias (eeCeeinint Be eae. Wangs DOES 12 |31.95|CT20912LPST-ND (143 13.12 119.25 | 209-12LPST 
; 6 |17.42|CT2066-NDe 1.09 9.97 90.68 | 206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body 
7 |19.96 | CT2067-ND 110 10.05 91.35 | 206-7 2 | 6.55 |CT2092MS-ND@ 57 5.20 47.25 ] 209-2MS 
8 |22.50|CT2068-ND@ 65 5.94 54.00 | 206-8 3 | 9.09 |CT2093MS-ND¢@ 63 5.77 52.43 | 209-3MS 
9 |25.04|CT2069-ND 1.06 9.73 88.43 | 206-9 4 | 11.63 | CT2094MS-ND® 71 6.51 59.18 | 209-4MS 
10 |27.58|CT20610-ND 1.09 10.00 90.90 | 206-10 5 | 14.17 | CT2095MS-ND 80 733 66.60 | 209-5MS 
12 |32.66|CT20612-ND 1.24 11.39 103.50 | 206-12 4 : ioe ore Nee oH Hs tae ae 
206-ST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 8 |21.79 | CT2098MS-ND 106 9.68 87.98 | 209-8MS 
2 | 7.26 |CT2062ST-ND® 1.36 12.47 113.40 | 206-2ST 9 | 24.33 | CT2099MS-ND 116 10.62 96.53 | 209-9MS 
3 | 9.80 | CT2063ST-ND® 1.09 9.95 90.45 | 206-3ST 10 | 26.87 | CT20910MS-ND 1.24 11.34 103.05 | 209-10MS p80 
4 |12.34|CT2064ST-ND® ‘68 6.19 56.25 | 206-4ST 12 | 31.95 | CT20912MS-ND 1.41 12.89 117.23 | 209-12MS fl 
5 | 14.88] CT2065ST-ND .97 8.86 80.55 | 206-5ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body | 
4 | 8 |17.42|CT2066ST-NDe 1.25 11.48 104.40 | 206-6ST 6.55 | CT2192LPSTND® 58. 5.30 48.15 | 219-2LPST 
7 |19.96 | CT2067ST-ND 1.27 11.61 105.53 | 206-7ST 3 | 909 |CT2193LPST-ND} 70 ©6641 «58.28 | 219-3LPST 
8 | 22.50 | CT2068ST-ND® 73 6.68 60.75 | 206-8ST 4 | 11.63 | CT2194LPST-ND@ 59 5.45 49.50 | 219-4LPST 
9 | 25.04] CT2069ST-ND 1.21 11.09 100.80 | 206-9ST 5 |14.17|CT2195LPST-ND® ‘87. -799_~—«72.68 | 219-5LPST 
10 |27.58|CT20610ST-ND® 1.03 9.41 85.50 | 206-10ST 5 6 |16.71|CT2196LPST-ND@ 87 8.02 72.90 | 219-6LPST 
12 |32.66|CT20612ST-ND@ 1.03 9.41 _ 85.50 | 206-12ST 7 |19.25|CT2197LPST-ND@ 1.06 9.68 87.98 | 219-7LPST 
208 Series — SPST, Tin Finish, Black Body 8 | 21.79 | CT2198LPST-ND@ 92 8.42 76.50 | 219-8LPST 
9 |24.33|CT2199LPST-ND@® 1.22 11.16 101.48 | 219-9LPST 
2 | 7.26 | CT2082-ND 97 8.91 81.00 | 208-2 10 |26.87|CT21910LPST-ND@ 1.15 10.54 95.85 | 219-10LPST 
: iss Ean ey ree ioe ay 12 | 31.95 | CT21912LPST-ND 1.47 13.44 122.18 | 219-12LPST 
: - 5 7 75 : 5 oa; 
5 |14.88]CT2085-ND 70 641 58.28 | 208-5 219-MST Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body 
6 |17.42|CT2086-NDe ‘72 663 60.30 | 208-6 2 | 6.55 | CT2192MST-ND@ 49 4.46 40.50 ] 219-2MST 
1 | 7 |49.96| cT2087-NDe 77 ~~ 7.05 ~«64.13 | 208-7 3 | 9.09 |CT2193MST-ND@ 70 6.41 58.28 | 219-3MST 
3 |22.50|cT2088-NDe ‘54. 495 45.00 | 208-8 4 | 11.63 | CT2194MST-ND@ 59 5.45 49.50 | 219-4MST 
5 | 14.17 | CT2195MST-ND@ 87 799 72.68 | 219-5MST 
9 | 25.04] CT2089-ND 85 7.75 70.43 | 208-9 
6 | 16.71 | CT2196MST-ND@ 95 8.71 79.20 | 219-6MST 
10 |27.58|CT20810-ND 92 8.39 76.28 | 208-10 5 
12 |s2- 60 (ermoeronD Goa odes Vena dat | 0aa5 7 | 19.25 | CT2197MST-ND@ 1.06 9.68 87.98 | 219-7MST 
: s icine : 8 | 21.79 | CT2198MST-ND@ 95 8.66 78.75 | 219-8MST 
206-124 Series — SPDT, Gold Finish, Lt. Blue Body 9 | 24.33 | CT2199MST-ND 122 1116 101.48 | 219-9MST 
17]. 4 1/2250] c¢1206124-ND 208 19.03 173.03 | 206-124 10 |26.87|CT21910MST-ND® 128 11.71 106.43 | 219-10MST 
206-214 Series — DPST, Gold Finish a8 a) — ni ae 7 — a eieleMsl 
Lt. Blue Body — RoHS Compliant fabio! Dhl dl cc Ht 
2 | 726 | CT1932MS-ND 1.95 15.57 13761 | 193-2MS 
1 | 4 |22.50|CT206214-ND 1.62 14.87 135.23 | 206-214 3 | 9.80 |CT1933MS-ND 202 1618 143.06 | 193-3MS Fig. 6 - SMT Side Actuated 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 4 | 12.34 | CT1934MS-ND@ 1.78 14.25 130.63 | 193-4MS 
2 | 726 |CT1942MST-ND 133 12.20 110.93 | 194-2MST 6) 5 | 14.88 eae ey B08 16.00) 1b iee 123 OMS 
6 | 1742 |CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS 
3 | 9.80 | CT1943MST-ND 95 8.66 78.75 | 194-3MST 
7 | 19.96 | CT1937MS-ND 2.28 18.20 160.88 | 193-7MS 
4 | 12.34 | CT1944MST-ND 86 7.92 72.00 | 194-4MST — 
5 |1a.9e [RteNTeeRg joes “dig e6/|4od sit 8 | 22.50 | CT1938MS-ND® 1.97 15.79 139.59 | 193-8MS z 14 
P 6 |1742|CT1946MST-ND@ 4451 104.63 | 194-6MST 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
7 | 19.96 | CT1947MST-ND 13.76 125.10 | 194-7MST 2 | 726 | CT2042ST-ND 1.77 15.21 139.43 | 204-2ST 7.90 cane aaa era 
8 |22.50|CT1948MST-ND® 8.66 78.75 | 194-8MST 3 | 9.80 | CT2043ST-ND 1.67 13.36 118.06 | 204-3ST | 
9 |25.04]CT1949MST-ND 14.92 135.68 | 194-9MST 4 | 12.34 | CT2044ST-ND@ 1.41 12.12 111.10 | 204-4ST 
10 | 2758 | CT19410MST-ND 13.29 120.83 | 194-10MST 5 | 14.88 | CT2045ST-ND@ 1.46 612.51 114.68 | 204-5ST 2.54 typ. stamped here 
12 |32.66|CT19412MST-ND 16.48 149.85 | 194-12MST 7 g ioe Cotreee a jae ae poaser 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 8 |22.50|CT2048ST-NDe 161 13.80 126.50 | 204-8ST 
2 | 726 |CT1952MST-ND 81 743 67.50 | 195-2MST 9 | 25.04 | CT2049ST-ND 1.67 14.34 131.45 | 204-9ST 
4 | 12.34 | CT1954MST-ND ‘89 8.14 74.03 | 195-4MST 10 | 27.58 | CT20410ST-ND 180 15.42 141.35 | 204-10ST 
5 | 14.88 | CT1955MST-ND 1.21 11.11 101.03 | 195-5MST 12 | 32.66 | CT20412ST-ND 195 16.68 152.90 | 204-12ST 
6 | 1742 | CT1956MST-ND 1.08 9.90 90.00 | 195-6MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
2) 7 | 19.96 ee ven Ne oes Ae le, H0Ne. ee Mok 7] 1. | 226 |CT204121STND® = 1.94 16.65 152.63 ] 204-121ST 
: Bead ee pe es aa ioe omer 1 | 726 |CT204121LPSTND 2.05 1761 161.43 | 204-121LPST 
10 | 2758 | CT19510MST-ND 1.24 11.39 103.50 | 195-10MST 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
12 |32.66|CT19512MST-ND 1.50 13.76 125.10 | 195-12MST i ioe ptioine Nine bo aes ee Soy obey 
206-RAST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 3 |1742 CT204213ST-ND 193 1653 15153 | 204-213ST Switch part # 
2 | 726 |CT2062RASTND 164 15.00 136.35 |20e-2nasT | |’ | 4 |22.50/CT204214STND 2.05 16.44 145.28 | 204-214ST een ee 
3 | 9.80 | CT2063RAST-ND 1.30 11.88 108.00 | 206-3RAST 5 | 2758 | CT204215ST-ND 2.10 17.52 160.60 | 204-215ST Standard model shown. 
4 12.34 | CT2064RAST-ND@ 1.03 9.41 85.50 | 206-4RAST 6 | 32.66 | CT204216ST-ND 2.33 21.61 199.50 | 204-216ST 
5 |14.88}CT2065RASTND@® 1.00 9.18 83.48 | 206-5RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body Fig:8  SMTHall Pick, 
a | & | 17-42 (RIZOCERASIGND@@ 1.27 11.63 105.75 | 206-6RAST 1 ]12.34/CT204221STND® 2.99 25.65 235.13 | 204-221ST Rocseusd Rehiniad 
7 | 19.96 | CT2067RAST-ND 152 13.91 126.45 | 206-7RAST 7 | 2 |22.50|CT204222ST-ND 1.79 14.34 126.72 | 204-222ST 
8 |22.50/CT2068RASTND® 1.27 11.63 105.75 | 206-8RAST 3 |32.66/CT204223ST:ND@ 2.07 16.52 146.03 | 204-293ST 
9 |25.04]CT2069RAST-ND® 1.50 13.76 125.10 | 206-9RAST = — 
10 |2758|CT20610RAST-ND@ 1.93 1765 160.43 | 206-10RAST 218 ae ad, Lesiiotgaie pe Finish 
12 |32.66|CT20612RAST-ND® 173 15.86 144.23 | 206-12RAST ees eee one 
— 2 | 3.71 |CT2182LPST-ND 1.90 15.18 134.15 | 218-2LPST 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 4 625 | CT2184LPST.ND 189 4512 13365 | 218-4LPST 
2 6.55 | CT2092LPST-ND® 59 5.42 49.28 | 209-2LPST . 6 8.79 | CT2186LPST-ND 2.52 2013 17795 | 218-6LPST 
3 | 9.09 | CT2093LPST-ND 65 5.99 54.45 | 209-3LPST 8 | 11.33 | CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
4 | 4 | 11.63 | CT2094LPST-ND@ 57 5.20 47.25 | 209-4LPST 10 |13.87|CT21810LPST-ND 178 14.25 125.98 | 218-10LPST 
5 | 14.17] CT2095LPST-ND@ 82 755 68.63 | 209-5LPST 12 |16.41|CT21812LPSTND 2.98 _-27.35__248.63 | 218-12LPST 
6 | 16.71] CT2096LPST-ND@ 73 6.68 60.75 | 209-6LPST_| § pons Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics DIP Switches 


Authorized Distributor 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of |Dim. A] Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Cir. | (mm) | Part No. il 10 Part No. Fig.] Cir. | (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
7000 Series - Side Actuated, Unsealed 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
2 | 741 | 450-1348-ND 4.80 = 4.40. | 1-5435802-0 4 | 10.16 | 450-1542-ND 1.0294. | 1825190-3 


3 7 | 17.78 | 450-1543-ND 1.20 1.10 | 1825190-6 
10 | 25.40 | 450-1544-ND 1.32 1.21 | 1825190-9 


3 9.65 | 450-1421-ND 5.43 4.98 | 5435802-2 
4 | 12.19 | 450-1422-ND 1.53 1.41 | 5435802-3 


GDS Series - Low Profile, End to End Stackable 
1 5 | 14.73 | 450-1423-ND 1.65 1.52 | 5435802-4 


4 | 10.02 | 450-1360-ND 2.07 1.90 | GDS0404 
4 6 15.1 | 450-1362-ND 2.22 2.04 | GDS0604 
8 | 20.18 | 450-1342-ND 2.91 2.67 | GDS0804 


6 | 17.27 | 450-1424-ND 1.86 1.71 | 5435802-5 


8 | 22.35 | 450-1420-ND 2.01 1.85 | 5435802-1 


9 | 24.89 | 450-1425-ND 2.31 212 | 5435802-7 4 | 10.02 | 450-1361-ND 9.99 2.04 | apso4so4 


7000 Series - Side Actuated, Plastisol Sealed 5 6 15.1 | 450-1341-ND 2.43 2.23 | GDSO6S04 
8 | 20.18 | 450-1343-ND 2.43 2.23 | GDSO8S04 


4 | 12.19 | 450-1349-ND 1.74 1.60 | 1-5435802-5 


5 | 14.73 | 450-1350-ND 1.86 = 1.71. | 1-5435802-6 GDH Series - Low Profile, Half Pitch 
1] 8 | 2235 | 450-1427-ND 216 1.98 | 5435802-9 2 | 3.66 ) 450-1431-ND = 3.39 3.11 | GDHO2S04 
10 | 27.43 | 450-1400-ND 2.52 2.31 | 2-5435802-0 4 | 82 re = 4283.04 | GDHO4S04 
6 | 6 | 875 | 450-1354-ND 4.80 4.40 | GDHOBSO4 
12 | 3251 | 450-1401-ND 2.94 = 2.70 | 2-5435802-2 
8 | 11.29 | 450-1352-ND 5.13 4.71: | GDHO8S04 
7100 Series - Standard Profile, Unsealed 10 | 13.82] 450-1337-ND 582 5.34 | GDH10S04 
2 | 741 | 450-1396-ND 3.96 3.63. | 2-5435640-9 GDR Series - Recessed Rocker 
3 9.65 | 450-1402-ND 3.99 3.66 | 3-5435640-0 4 | 11.12 | 450-1437-ND 3.69 3.39 | GDRO404 
4 | 12.19 | 450-1414-ND 1.20 1.40 | 5435640-2 7| 6 | 162 | 450-1438-ND 3.33 ~=—-3.06 | GDROGO4 
6 | 17.27 | 450-1416-ND 1.44 1.32 | 5435640-4 8 | 21.28 RSORASS ND 348 3.19 | GDRO8O4 fig oye 
2| 7 | 1981 | 450-1413-ND 1.62 1.49 | 5435640-1 ADE Series - Extended Actuator Sealed 254 152 8.26 ‘heoon 4 
7.60 
3 | 22.35 | 450-1417-ND 1.44 1.32 | 5435640-5 2 | 7.06 ) 450-1363-ND = 1.20 1.10 | ADEO204 10 10; tar oN | ii 
- Ef ooo000—— + 
9 | 24.89 | 450-1418-ND 1.89 1.74 | 5435640-6 a| * | 1214 Sioa §6126 1-46 | ADEDAO4 t 
6 | 17.22] 450-1365-ND 1.59 «1.46 | ADEO604 
10 | 27.43 | 450-1419-ND 1.98 1.82 | 5435640-7 
8 | 223 | 450-1366-ND 1.50 —-1.38 | ADEO804 
12 | 32.51 | 450-1403-ND 255 2.34 | 3-5435640-2 
ADF Series - Flush Actuator Sealed 
7100 Series - Standard Profile, Plastisol Sealed 2 7.06 | 450-1357-ND 120 4.10 | aDFo204 
4 | 12.19 | 450-1404-ND «1.38 »—-1.27_'| 3-5435640-5 4 | 1214) 450-1358-ND 1.44 1.32 | ADFo404 
5 | 14.73 | 450-1405-ND 1.50 1.38 | 3-5435640-6 8 | 6 | 17.22) 450-1359-ND 1.50 1.38 | ADFO604 
8 | 223 | 450-1339-ND 1.50 ~—-1.38 | ADFOB04 


6 | 17.27 | 450-1406-ND 1.62 1.49 | 3-5435640-7 


nm 
o 


8 | 22.35 | 450-1408-ND 1.83 1.68 | 3-5435640-9 27-38 Ee ND i AB | ADELO04 


9 | 2489) 450-1411-ND 2.04 ~—-1.87_ | 4-5435640-0 ADE Series. Piano Actuator Seated 


10 | 27.43 | 450-1412-ND 213 1.96 | 4-5435640-1 2 | 7.06 (RASOSISSSND 1.47 = 1.35 | ADPO204 
g | 4 | 1214] 450-1356.ND 1.95 1.79 | ADPo4o4 
PAOD Series. EO rrciier tebe eared 6 | 17.22) 450-1338-ND 2.25 2.07 | ADPO6O4 
4 | 12.19 | 450-1410-ND 1.47 1.35 | 3-5435668-4 8 22.3 | 450-1395-ND 270 2.48 | ADPO804 
6 | 1727 | 450-1397-ND 1.88 ~— 1.68 | 2-5435668-5 STV Series - SIP 
2] 7 | 1981 | 450-1398-ND 198 1.82 | 2-5435668-7 Pe coc eee 
8 | 22.35 | 450-1399-ND 1.95 1.79 | 2-5435668-8 40} 4 | 13.36 | 450-1639-ND 3.39 3.11 | STVO4 
10 | 27.43 | 450-1409-ND 231 2.12 | 3-5435668-0 8 | 23.52] 450-1640-ND 5.73 5.26 | STVOB 
DIP Switches — Preprogrammed RoHS 


Material: Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black * Contact: Copper alloy with gold over nickel plating ) 
¢ Voltage Rating: 120V ms maximum »¢ Current Rating: 1 amp maximum ¢ Contact Resistance: 
750mQ maximum at 50mV open circuit * Life Expectancy: 500 revolutions * Actuator: Screwdriver slot 


Tape | Stamping Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Switch Type Seal Legend Part No. 1 10 Part No. 
Hexadecimal with Complement No Style | 450-1186-ND 15.84 14.52 | 53137-5 
Hexadecimal with Complement Yes Style | 450-1188-ND 15.51 14.22 | 54792-1 Style | Style Il Style III 
Hexadecimal with Complement Yes Style Il 450-1189-ND 15.51 14.22 | 54792-2 16 Position 16 Position 10 Position 
BCD with Complement No Style Ill 450-1190-ND 14.76 13.53 | 53919-2 
BCD with Complement Yes Style Ill 450-1191-ND 15.12 13.86 | 54778-1 


Rotary Switches No. of | Output Code | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Description Pos. Type Part No. 1 10 Part No. 

Materials: 6000 Series 

¢ Contacts: phosphor bronze, gold over nickel plated ¢ Dielectric Screwdriver/Coin Actuated 10 Single Pole | 450-1182-ND 30.84 28.14 | 1-435097-1 

Breakdown Voltage: 500VDC minimum » Insulation Resistance: 

1x1080 ° Initial Contact Resistance: 25mQ « Circuit Capacitance: Bar-Type Knob 10 BCD Aoshi Gey) 93.26 90.85 | 435123-1 

5 picofarads (at 100kHz) » Durability: 1000 cycles Bar-Type Knob 16 Hexadecimal | 450-1184-ND 33.29 30.37 | 1-435167-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2149 
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Dip Switches 


SPECIFICATIONS: « Ratings: Switch: 25mA @ 24VDC; Carry: 100mA @ SOVDC * Contact Resistance: Initial 50mQ typical @ 2-4VDC, 100mA * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
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Materials: * Housing: PPS UL94V-0, Black finish » Actuator: Nylon UL94V-0, White finish »* Movable Contact: 
Gold-plated copper alloy * Terminal Contact: Gold-plated brass * Tape Seal: Mylar, amber color 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V RMS minimum @ sea level between adjacent terminals 
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Materials: * Housing: Liquid Crystal Polymer (LCP), UL94V-0 » Actuator: Nylon UL94V-0 
¢ Contacts and Terminals: Copper alloy with gold plate over nickel plate * Tape Seal: Tape 
with adhesive 

Operating Life: 500 cycles Dielectric Strength: 300V RMS minimum @ sea level between 
adjacent terminals 


Materials: * Housing and Actuator: Glass filled polyester ( 
© Contacts and Terminals: Phosphor Bronze with gold plate o' 
¢ Tape Seal: Mylar 


PBT) UL94V-0 
ver nickel plate 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V RMS minimum @ sea 


level between adjacent terminals 


Materials: * Housing and Actuator: Glass 
filled polyester (PBT) UL94V-0 * Contacts and 
Terminals: Phosphor bronze with gold plate over 
nickel plate 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 
500V RMS minimum @ sea level between adjacent 
terminals 


( 


7.82 
Materials: * Housing: Glass filled polyester (PBT) 
UL94V- 0 Actuator: Nylon, UL94V-0 * Contacts: Copper 
alloy with gold plate over nickel plate * Terminals: Copper 
alloy with 90/10 tin-lead plate 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V 
RMS minimum @ sea level between adjacent terminals 


No. of Dimension A | Digi-Key Price Each E-Switch No. of Dimension A | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
KAJ Series 4 10 26.96 £G4469-ND 1.90 1.70 1.47 | KAP1110E 
Extended Slide, Low Profile, Unsealed, Through Hole 12 32.04 EG4470-ND 2.15 1.92 1.66 KAP1112E 
i 258 | EGATSND 6962S] ‘KAIOULAGT 
2 5.08 EG4417-ND 72 64 55 KAJO2LAGT Extended, Piano, Process Sealed, Through Hole 
3 7.62 £G4421-ND 78 70 60 | KAJO3LAGT 2 7.37 £G4471-ND 98 88 76 | KARO2LAGT 
4 10.16 £G4425-ND 88 79 68 | KAJO4LAGT 3 9.91 £G4473-ND 1.14 1.03 .88 | KARO3LAGT 
5 127 £G4429-ND 98 88 76 | KAJOSLAGT 4 12.45 £G4475-ND 1.24 114 .95 | KARO4LAGT 
1 6 15.24 £G4433-ND 1.06 95 ‘82 | KAJO6LAGT 5 5 14.99 £G4477-ND 151 1.35 1.17 | KAROSLAGT 
7 17.78 £G4437-ND 1.24 1.08 93 | KAJO7LAGT 6 17.53 £G4479-ND 1.65 1.48 1.28 _| KAROGLAGT 
8 20.32 £G4441-ND 1.27 114 98 | KAJOSLAGT 8 22.61 £G4481-ND 2.06 1.84 7.59 | KAROSLAGT 
9 22.86 £G4445-ND 1.48 1.32 114 | KAJOOLAGT 10 27.69 £G4483-ND 2.57 2.30 1.98 | KAR1OLAGT 
10 25.4 EG4449-ND 1.57 1.40 1.24 KAJ10LAGT Extended, Piano, Process Sealed, Gull Wing 
12 30.48 £G4453-ND 1.86 1.67 1.44 | KAJ12LAGT 2 7.37 £G4472-ND 98 88 76 | KARO2LGGT 
Flush Slide, Low Profile, Sealed, Through Hole 3 9.91 £G4474-ND 1.19 1.07 92 KARO3LGGT 
2 5.08 £G4419-ND 76 68 59 | KAJO2TAGT 4 12.45 £G4476-ND 1.24 114 .95 | KARO4LGGT 
3 7.62 EG4423-ND 83 74 64 KAJO3TAGT 6 5 14.99 £G4478-ND 1.51 1.35 TAZ KAROSLGGT 
4 10.16 £G4427-ND 92 83 wal KAJOATAGT 6 17.53 £G4480-ND 1.70 1.52 1.31 | KARO6LGGT 
5 12.7 £G4431-ND 98 88 76 | KAJOSTAGT 8 22.61 £G4482-ND 2.06 1.84 1.59 | KAROSLGGT 
1 6 15.24 EG4435-ND 1.08 97 84 KAJOBTAGT 10 27.69 EG4484-ND 2.57 2.30 1.98 KAR10LGGT 
7 17.78 £G4439-ND 1.24 112 96 | KAJO7TAGT 
8 20.32 £G4443-ND 1.33 119 1.03 | KAJO8TAGT Extended Slide, Unsealed 
9 22.86 £G4447-ND 151 1.35 116 | KAJOSTAGT 2 6.44 £G4485-ND 93 83 72 | KAS1102E 
10 25.4 £G4451-ND 1.61 1.44 1.24 | KAJTOTAGT 3 8.98 £G4487-ND 7 87 75 | KAS1103E 
12 30.48 EG4455-ND 1.90 1.70 1.47 __| KAJ12TAGT 4 11.52 £G4490-ND 1.07 96 83 | KAS1104E 
Extended Slide, Low Profile, Unsealed, Gull Wing 7 5 14.06 £G4493-ND 1417 1.05 90 KAS1105E 
2 5.08 EG4418-ND 72 64 55 KAJO2LGGT 6 16.6 EG4496-ND 1.27 1.14 98 KAS1106E 
3 7.62 £G4422-ND 78 70 ‘60 | KAJO3LGGT 8 21.68 £G4499-ND 1.37 1.22 1.05 | KAS1108E 
4 10.16 £G4426-ND 88 79 ‘68 | KAJOALGGT 12 31.84 £G4503-ND 1.90 1.70 1.47 _|_KAS1112E 
5 127 £G4430-ND 98 88 76 | KAJOSLGGT Extended Slide, Sealed 
9 6 15.24 £G4434-ND 1.06 95 82 | KAJO6LGGT 2 6.44 £G4486-ND 1.02 92 79) KAS1102ET 
7 17.78 £G4438-ND 1.21 1.08 93 KAJO7LGGT 3 8.98 £G4488-ND 1.07 96 83 KAS1103ET 
8 20.32 £G4442-ND 1.27 1.14 98 KAJO8LGGT 4 11.52 £G4491-ND 147 1.05 90 | KAS1104ET 
9 22.86 EG4446-ND 1.48 1.32 114 KAJOOLGGT 7 5 14.06 EG4494-ND 1.26 1.13 97 KAS1105ET 
10 25.4 £G4450-ND 1.57 1.40 1.21 KAJ10LGGT 6 16.6 £G4497-ND 1.37 1.22 1.05 KAS1106ET 
12 30.48 £G4454-ND 1.86 1.67 1.44 | KAJ12LGGT 8 21.68 EG4500-ND 1.46 1.31 1.13 | KAS1108ET 
Flush Slide, Low Profile, Sealed, Gull Wing 12 31.84 £G4504-ND ___2.00 1.79 1.54 | KAS1112ET 
1 2.54 £G4416-NDt BI 73 63 | KAJOISGGT Recessed Slide, Sealed 
9 5.08 £G4420-ND 76 68 59 | KAJO2TGGT 3 8.98 £G4489-ND 1.07 96 83 | KAS1103RT 
3 762 £G4424-ND 83 74 ‘64 | KAJOSTGGT 4 11.52 £G4492-ND 117 1.05 .90 | KAS1104RT 
4 10.16 £G4428-ND (92 83 74 KAJO4TGGT 5 14.06 £G4495-ND 1.26 1.13 .97 | KAS1105RT 
5 127 £G4432-ND 402 ‘92 79 «| «KAJOSTGGT 7 6 16.6 £G4498-ND 1.37 4.22 1.05 | KAS1106RT 
9 6 15.04 £G4436-ND 1.08 o7 41 KAJOBTGGT 8 21.68 £G4501-ND 1.46 1.31 1.13 | KAS1108RT 
7 17.78 £G4440-ND 424 4.08 ‘93 | KAJO7TGGT 10 26.76 £G4502-ND 1.66 1.48 1.28 | KAS1110RT 
8 20.32 £G4444-ND 133 419 4.03 | KAJO8TGGT 12 31.84 £G4505-ND 2.00 1.79 1.54 | KAS1112RT 
9 22.86 £G4448-ND 1.55 1.39 1.20 | KAJOQTGGT Extended Slide, Right Angle, Unsealed 
10 25.4 £G4452-ND 161 1.44 1.24 | KAJIOTGGT 2 6.44 EG4506-ND 1.22 1.09 94) KAS2102E 
12 30.48 £G4456-ND 1.94 1.73 1.49 | KAJ12TGGT 4 11.52 EG4508-ND 1.37 1.22 1.05 | KAS2104E 
ee KAN Scrics a ey ee ae 
Half-Pitch, Gull Wing 6 16.6 £G4512-ND 1.56 1.40 1.20 | KAS2106E 
2 377 £G4457-ND 281 252 217] KANT102RT 8 21.68 £G4514-ND 1.76 1.57 1.35 | KAS2108E 
4 6.31 £G4458-ND 281 252 2.17 | KANT104RT Extended Slide, Right Angle, Sealed 
3 6 8.85 £G4459-ND 281 52 217 | KANT106RT 2 6.44 £G4507-ND 1.31 1.18 1.01 | KAS2102ET 
8 11.39 £G4460-ND 3.03 o7I 234 | KANT108RT 4 11.52 £G4509-ND 1.46 1.31 1.13 | KAS2104ET 
10 13.73 £G4461-ND 3.04 272 234 | KANT110RT 8 5 14.06 £G4511-ND 1.56 1.40 1.20 | KAS2105ET 
: ‘a ve ae | eee 
Extended, Piano, Through Hole 8 21.68 £G4515-ND 1.76 1.57 1.35 | KAS2108ET 
2 6.64 £G4462-ND 1.22 1.09 94 | KAP1102E 
3 9.18 £G4463-ND 1.27 1.14 98 | KAP1103E Tri-State, Unsealed 
4 4172 £G4464-ND 137 429 4.05 | KAP1104E 4 14.14 £G4516-ND 2.28 2.04 1.76 | KATI104E 
4 5 1426 | EG4465-ND 141 127 1.09 | KAP1105€ 9 8 _ aeheeetD 2.68 235 2.03 | KATI10BE 
8 168 £G4466-ND 151 135 417 | KAP1106E 9 26.84 £G4517-ND 3.19 2.85 2.46 | KATI109E 
8 2188 EGA467-ND 176 157 135 1 -KAPT108E 10 29.38 £G4556-ND 3.35 2.99 2.58 | KATI110E 
9 24.42 £G4468-ND 1.76 157 1.35 | KAP1109E No Tape Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


 caghihl Optical Rotary Encoders series 61c 


Features: * Competitively priced to similar electromechanical switches * Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations * Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft * Compatible 
. . with CMOS, TTL and HCMOS Logic * Operationally used to move display icon and input data * Used to set 
Optical Rotary Encoders Series 62A radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 
Specifications: ¢ Dimensions: « Shaft: .250” (6.35mm) diameter, .375” (9.52mm) long * Pin Spacing: .1” 
These low cost encoders offer long > x .025” (2.54mm x .64mm) diameter * Thread: 3/8 — 32 » Overall Diameter: .750” (19.05mm) »* Encoder 
life (over 1 million operations) with : Powers5v Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25VDC » Supply Current: 30mA maximum at 5VDC ° Life: 1 mil- 
small size and optional integrated lion cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return * Rotational Torque: 1.5 
pushbutton. These encoders are : OulputiA\ inch-ounces + 30% * Load Current: 5mA maximum per channel * Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 


Sete eening: srequaney ercione N Output 8 7 ¢ Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM ¢ Pushbutton Switch Ratings: « Rating: at 5VDC, 10mA, resis- 


i N.O. tive * Contact Resistance: <100 * Life Expectancy: 3 million operations * Contact Bounce: <4 mSec at 
where detents are desired for operator Pushbutton make <10 mSec at break * Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C. 
feedback. Rugged metal shaft and Switch 
bushing for long life. Mates with AMP. Ground 
Connector 7-215079-6 Vertical and “External pull-up resistors required 


7-215460-6 Right Angle. for operation. 2.2kQ 


Clockwise Rotation @ indicates logic high. 


Electrical Ratings: * Operating Output | Output indi A 
Voltage: 5 +.25VDC * Supply Cur- Position B EA eerie es i 
rent: 30 mA maximum at 5VDC »¢ Operating Torque: 2.0 in-oz +1.40 in-oz initially * Rotational Life: >1 1 C fo) ode repeats every 4 positions 
million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) 2 
Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill “ 
Positions) button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. 
32 No 2” Cable/Connector GH3046-ND 36.65 29.33 22.00 | 62A11-01-020S 
32 Yes | 2” Cable/Connector GH3047-ND 40.06 32.05 24.04 | 62A11-02-020S Gutput High | 
32 No 5” Cable/Connector GH3048-ND 37.40 29.93 22.45 | 62A11-01-050S A low + 
32 Yes | 5” Cable/Connector GH3049-ND 40.84 32.68 24.51 | 62A11-02-050S Pushbiltion 
32 No Pin; .100” centers GH7383-ND 36.65 29.33 22.00 | 62A11-01-P B Switch 
32 Yes Pin; .100” centers GH7384-ND 40.06 32.05 24.04 | 62A11-02-P i GND 
32 No 6” Cable/Connector GH7385-ND 37.65 30.12 22.59 | 62A11-01-060C 
32 Yes 6"Cable/Connector GH7386-ND 41.10 32.89 24.67 | 62A11-02-060C 
24 No Pin, 100" centers GH7387-ND 36.65 29.33 22.00 | 62A15-01-P Digi-Key Price Each Grayhill 
24 | No | 6° cabltGomector | GH7368:ND 37853042 2259 | eokts 01-0600 ke ————— 
lo able/Connector I i i a -01- 
i 16 GH6101-ND@ 24.99 19.99 15.00 12.50 61C22-01-04-02 
24 Yes | 6” Cable/Connector GH7390-ND 41.10 32.89 24.67 | 62A15-02-060C 32 GH6102-ND 24.99 19.99 15.00 42.50 61C11-01-08-02 
16 No Pin; .100” centers GH7391-ND 36.65 29.33 22.00 | 62A22-01-P . 
16 | Yes | Pin; .100" centers | GH7392-ND 40.06 32.05 24.04 | 62A22-02-P * RoHS Compliant 
16 No 6” Cable/Connector GH7393-ND 37.65 30.13 22.60 | 62A22-01-060C 
16 Yes | 6” Cable/Connector GH7394-ND 41.11 32.89 24.67 | 62A22-02-060C 


Industrial Optical Rotary Encoders 
Series 61K, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations 
with high resolution. Made with stainless steel shaft and bushing 
for exceedingly long life (10 million life cycles). 

Power+5v Features: * High resolution * Rugged construction »* Cable or 
pinned version * 10 million life cycles * 300 RPM shaft rotation 


Optical Rotary Encoders series 62s 


These low cost encoders 
offer long life (over 1 
million operations) with 


small size and optional a CUPRA 5 * 61K is a 4 pin output _*61R is a5 pin output » 63R is a5 pin 

integrated pushbutton. SS Output B R > output with 300 million life cycles * 5,000 RPM Shaft Rotation 61K: 3/8-32 
These encoders are = i N.O. *No detents Specifications: « Operating Voltage: 5 + .25VDC UNEF-24 
ideal for radio frequency eS Bushbutton * Supply Current: 30mA maximum at 5VDC * Logic Output 63R: 1/2-32 
Seung. aril Te oliectiaee Ss aa Characteristics: Output Type: Open collector with integrated : UN-24 
where detents are desired sExteral pull-up. resistors required Cnet ipower a0 Von A poiier ConmatenilencdacaW 


for operator feedback. Amp Pt.# 215083-6 or equivalent for operation. 2.2kQ 
Rugged metal shaft and 
bushing for long life. 
Mates with AMP Connector 7-215079-6 Vertical and 7-215460-6 Right Angle. Electrical Ratings: * Operating Voltage: 5 
+ .25VDC © Supply Current: 30 mA maximum at 5VDC ¢ Operating Torque: 2.20 in-oz +1.40 in-oz initially * Rotational 


maximum ¢ Optical Rise Time: 500ns * Optical Fall Time: 16ns * Mechanical Life: 10 million revolutions 
¢ Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous operation (calculated from emitter degradation data) 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Life: >1 million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) z 61R, 63R Gane: : 
Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill i No Contact ® 

Positions | button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. Output A @—< 
32 Yes 5” Cable/Connector GH7297-ND 40.84 32.68 24.51 | 62S11-M5-050C : Power 5V @——’ 
32 No 5” Cable/Connector GH7298-ND 37.40 29.93 22.45 | 62S11-M0-050C Power 5V@ ee 
32 No Pin; .050” centers GH7395-ND 36.66 29.33 22.00 | 62S11-M0-P OUP By st 
32 Yes Pin; 050” centers GH7396-ND 40.06 32.05 24.04 | 62S11-M5-P 
32 No 6” Cable/Connector GH7397-ND 37.65 30.12 22.59 | 62S11-M0-060C Pulse Per | Digi-Key Price Each Grayhill 
32 Yes 6" Cable/Connector GH7398-ND 41.11 32.89 24.67 _| 62S11-M5-060C Description Revolution | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
24 No Pin; .050” centers GH7399-ND 36.66 29.33 22.00 | 62S15-M0-P 4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND 49.75 39.80 34.83 30.85 | 61Ke4 
24 Yes Pin; .050” centers GH7400-ND 40.06 32.05 24.04 | 62S15-M5-P 4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND 49.75 39.80 3483 30.85 | 61K128 
24 No 8” Cable/Connector GH7401-ND 37.65 30.12 22.59 | 62515-M0-060C 5” Cable/Connector| 128 GH3066-ND 54.10 43.28 37.87 _ 33.54 | 61K128-050 
24 Yes 6” Cable/Connector, GH7402-ND 41.11 32.89 24.67 _| 62S15-M5-060C 5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 49.75 39.80 34.83 30.85) 61RG4 
16 No Pin; .050” centers GH7403-ND 36.66 29.33 22.00 | 62S22-M0-P 5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 49.75 39.80 3483 30.85) 61R128 
16 Yes Pin; .050” centers GH7404-ND 40.06 32.05 24.04 | 62S22-M5-P 5 Pin PC Mount 256 GH7381-ND 4975 39.80 3483 30.85| 61R25 
16 | No | 6"Cable/Connector | GH7405-ND 37.65 30.13 22.60 | 62522-M0-060C Pin PC Mount Sh apeeee Ne oo SS eS 
16 Yes 6" Cable/Connector GH7406-ND 41.11 32.89 24.67 | 62S22-M5-060C 5 Pin PC Mount 428 GH3069-ND 5523 4419 3867 3425) 63R128 

5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 57.18 45.75 40.03 35.46 | 63R256 


Note: Contact Digi-Key for cable versions 


Optical Rotary Encoders series 62c 


Series 62C Concentric Shaft 
Encoders Features: « Economical 


Optical Rotary Encoders series 62P 


Size * Combined Functionality SS POWER +5V - : ; ; 
* Optically coupled for more than ae j OUTPUT A DECK A Grayhill’s low cost, highly reliable 
a million cycles of operations mi OUTPUT B DECK A r Series 62P Optical Encoders are B 45 
: Doteet coultene ee aceite GUTpUASDEGeE being designed into automotive con- ; 3 ne 
utpu 
section Applications: * Used to OUTPUT B DECK B ols, white goods, and audio. 7 Gini 
set radio frequency, drill depth, N.O. PUSHBUTTON 2 Features: * Compact Size *PC | . PB ® 
RPM, menu selection, parameter : SWITCHIDECK'B Mount * No De-Bouncing » Up to 2 PB 6 
heal for patient monitoring 2 GROUND _¢y Million Cycles Note: 10K External pulkup resistors 
y ifications: i es required on Pin 3 and Pin 4 
Specifications: Pushbutton j * External pull-up resistors required for operation (2.2k0) Specifications: * Operating Volt 150 external resistor required on Pin 1 


age: 5VDC +.25 VDC * Supply 
resistive * Contact Bounce: less Current: 30mA @ 5VDC * Logic 
than 4mS at make, less than Rise and Fall: Less than 30Ms * Operating Speed: 100 RPM Maximum » Operating Temperature: -40°C 


toms ened ‘i peat ine ine 300 Encode? i Acacia Vaane oe 2e1Vdeos cine ~ 85°C Materials: « Shaft: Thermoplastic » Detent Rotor: Reinforced Thermoplastic * Bushing: Thermo- 
,000,000 operations * Actution Force: 1,000 + 300 grams Encoder Ratings: * Operating Voltage: 5 +. ic » Supply i inals: i 
Current: 50 mA maximum @ 5 Vdc * Operating Torque: 2.0 in.-oz. + 1.4 in.-oz. * Rotational Life: >1 million cycles of Plesie* Terminale: Brass .NiniFleted 


Switch Rating: * 5Vdc, 10mA, 


operation * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C pos Dighkey Price Each Grayhill 
Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill ition| Description Part No. 1 100 1,000 | Part No. 

Positions | button Termination Part No. i 25 100 | Part No. High Torque GH7291-ND 5.83 4.61 4.08 | 62P22-HO 
32/32 | No 6” Cable/Connector GH7375-ND 71.38 57.11 42.83 | 62C1111-01-060C 16 | High Torque, 400 gF Pushbutton | GH7292-ND 5.98 4.73 4.19 | 62P22-H4 
anae Yes e Cable/Connector ae eR —_ 78.76 we sect 1 7 a High Torque, 600 gF Pushbutton | GH7293-ND 6.29 4.98 4.41 | 62P22-H6 

10 able/Connector * . y z -01- 

16/16 | Yes | 6” Cable/Connector GH7378-ND 74.69 59.76 44.82 | 62C2222-02-060C Low Torque Lele RID) 5.36 4.24 = 3.76 | 62P22-10 
32/16 | No 6” Cable/Connector GH7379-ND 71.38 57.11 42.83 | 62C1122-01-060C 16 | Low Torque, 400 gF Pushbutton | GH7295-ND 5.98 4.73 4.19 | 62P22-L4 
16/32 | Yes 6” Cable/Connector GH7380-ND 71.38 57.11 42.83 | 62C2211-01-060C Low Torque, 600 gF Pushbutton | GH7296-ND 6.29 4.98 4.41 | 62P22-L6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2151 


Gon 


Mechanical Rotary Encoders series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck 
mechanical encoders designed for human interface 
terminals. 


Features: 


* Quality construction and contact materials * 100,000 life 
cycles * Has detents * PC mount 


Specifications 


* Switching Loads: 1.5mA @ 115VAC, resistive; 150mA 
@ 14VDC, resistive ¢ Life Expectancy: 100,000 cycles of 
operation @ rated loads; one cycle of operation is a rotation 
through all of the active positions and a return to the starting 
position * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Materials and Finishes: * Bushing/Housing and Shaft: 
Reinforced Thermoplastic »* Detent Ball: Stainless Steel, 


Mechanical Rotary Encoders series 26 
Code And Truth Table 


The series 26 
rotary encoders are 


nickel-plated 
Detent | Angle of Output Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions | Throw Code Part No. 1 25 100  250| Part No. 
36 10° Quadrature (2-bit) |GH3071-ND 5.09 4.08 3.06 2.55] 25LB10-Q 
32 Aa? Quadrature (2-bit) |GH7407-ND 5.09 4.08 3.06 2.55] 25LB11-Q 
24 15? Quadrature (2-bit) |GH3072-ND 5.09 4.08 3.06 2.55] 25LB15-Q 
20 18° Quadrature (2-bit) |GH7408-ND 5.09 4.08 3.06 2.55] 25LB18-Q 
16 22.5° Quadrature (2-bit) |GH3073-ND 5.09 4.08 3.06 2.55} 25LB22-Q 
16 22.5° | Hexadecimal (4-bit) |GH3074-ND 5.09 4.08 3.06 2.55} 25LB22-H 
16 22.5° Gray (4-bit) GH7299-ND 5.09 4.08 3.06 2.55] 25LB22-G 
12 30° Quadrature (2-bit) |GH7409-ND 5.09 4.08 3.06 2.55} 25LB30-Q 
8 45° Quadrature (2-bit) |GH7410-ND 5.09 4.08 3.06 2.55] 25LB45-Q 


PC mounted mech- Switch Code BCD Output* | Gray Output* 
anical encoders Position | Position | 1 | 2 [4 [8|1] 2[4[8 
that come complete 1 0 
with a threaded 
shaft (mounting 2 a e e 
hardware included) 3 2 e ele 
and internal detents 
for user feedback 7 3 o\@ Ld 
¢ User selectable 5 4 e @\e 
for either contin- 6 5 e e el\ele 
uous rotation or present stops (two supplied) 
¢ Gray code output - continuous rotation - no z 6 ole 7 e 
stop pins * Fully sealed with panel and shaft 8 7 @\e\e e 
seal for use in the harshest environments. 9 8 e ele 
Specifications: ¢ Electrical Rating: 25,000 10 9 e ele ele 
cycles with logic compatible loads. Make 
and break 200mA Materials and Finishes: 11 10 @ @\|e| eee 
¢ Panel Seal: Silicone Rubber ¢ Shaft Seal: 12 11 ele e elelie 
Flourosilicone »* Detent Balls: Carbon steel, 
nickel plated * Terminals: Brass, gold plated a 12 ele ad s 
over nickel plate * Contacts: Copper alloy, gold 14 13 e @\eieie e 
plated over nickel plate »* Shaft, Stop Arm and 15 14 @e\@e|e\|e e 
Stop Pins: Stainless Steel * Bushings: Zamak II 16 15 elelele e 
tin/zinc alloy, zinc-plated 
Detent |Angle of] Output | Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions | Throw Code Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
8 45° Binary Code |GH3075-ND 15.31 12.25 9.19 7.66 | 26ASD45-01-1-AJS 
8 45° Gray Code |GH7411-ND 25.98 20.79 15.59 12.99 | 26GSD45-01-1-AJS 
16 22.5° | Binary Code |GH3076-ND 15.31 12.25 9.19 7.66 | 26ASD22-01-1-AJS 
16 22.5° | Gray Code |GH7412-ND 25.98 20.79 15.59 12.99 | 26GSD22-01-1-AJS 
16 22.5° | Gray Code |GH3077-ND 23.47 18.78 14.09 11.74 | 26GS22-01-1-16S-C 


* Dot indicates terminal tied to common. 


Honeywell 
Sensing and Control 


Electrical Specifications: 

The Series 600 and 601 controls are manually operated, rotary, optical encoders that output two square 
waves in quadrature at a rate of 128 pulses per channel per revolution as a standard with other resolutions 
down to 60 pulses available. The outputs are TTL compatible. The variation by series is the terminal 
configuration, with the Model 600 having (4) cable leads, and the Model 601 having (4) pin leads and internal 
resistors. * Input Power: 4 volts DC +5% @ 30mA maximum plus external requirements * Output Rate: 128 
pulses/revolution per channel-standard * Channels: Two separate output channels in quadrature. 90° +45° 
* Output Voltage: High level voltage: 2.4 volts minimum with 10KQ load to ground ¢ Low level voltage: .4 volt 
maximum 


CLAROSTAT 


Environmental Characteristics: 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 
Mechanical Characteristics: 


* Shaft Rotation: Continuous in either direction, 300RPM maximum »* Terminals: P/C Type: .025” (.64mm) 
by 0.12” (3.05mm) thick brass, gold plated to facilitate soldering * Cable Type: Four lead ribbon cable, color- 
coded, with .050” (1.27mm) spacing * 28AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) diameter * Strength: 
Terminals withstand 2 pounds push and pull and a 90° bend. 


Model 600 - Cable Style 


— 3/8 x 32 NEF-2A 


Optical Rotary Encoders Series: 600, 601H, 601V 


Model 601 - PC Terminal (Vertical) 


4 
64 x.30 THK 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Version 600CS-ND 28.12 600128CBL 
Vertical PC Version 601VCS-ND 27.48 600EN-128-C24 


GTS. Mechanical Rotary Encoders Series 288 and 290 


288 Series 290 Series 
Body Size 16mm 9mm 
Shaft Material Metal Metal 
Operating Temperature -25°C ~ 100°C -30°C ~ 70°C 
Switch Life 15,000 Actuations 100,000 Actuations 
Resolution 16 CPR 20 CPR 
Shaft | Dim. L | Digi-Key Price Each cis 
Fig. | Description Type | (mm) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
1A 2 Bit Non-Detent Round | — CT3001-ND® 2.58 240 2.00 1.80 )288T232R161A1 
2 Bit Detent —  |CT3002-ND@ 2.58 240 2.00 1.80 | 288T232R161A2 
1B |2 Bit Detent Round | — _ | CT2999-ND@ 2.99 2.79 2.31 2.09 | 288V232R161B2 
1C |2 Bit Detent Round | — _ /|CT3000-ND® 5.42 5.04 4.19 3.78 | 288X232R161B2 
2 |4 Bit Non-Detent Round | — _ | CT3003-ND® 3.50 3.26 2.71 2.45 | 288T232R162A1 
2 Bit Non-Detent CT3004-ND 2.50 233 1.93 1.75 | 290VABOR201A1 
2 Bit Detent Round! 20 CT3005-ND@ 2.53 2.36 1.96 1.77 |290VABOR201A2 
2 Bit Non-Det., w/Switch CT3006-ND® 3.08 2.87 2.38 2.15 | 290VABOR201B1 
3 2 Bit Detent, w/Switch CT3007-ND® 2.96 2.76 2.29 2.07 |290VABOR201B2 
2 Bit Non-Detent CT3008-ND@ 249 2.32 1.93 1.74 | 290VAA5F201A1 
2 Bit Detent Flatted | 15 CT3009-ND@ 2.52 2.35 1.95 1.76 | 290VAA5F201A2 
2 Bit Non-Det., w/Switch CT3010-ND® 2.94 2.74 2.28 2.06 | 290VAA5F201B1 
2 Bit Detent, w/Switch CT3011-ND® 2.97 2.77 2.30 2.08 | 290VAA5F201B2 
@ RoHS Compliant 


Fig. 1 - Series 288 — Binary Switching Codes 
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Fig. 2 - Series 288 — Gray Switch 
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1B — Vertical Mount with Switch 
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Fig. 3 - Series 290 — Commercial 
Miniature Encoder 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EE 
Gv INC Modular 16 Resolutions Programmable AMT VersaPak Encoder 


The code generation technology of the AMT modular encoder represents a breakthrough in cost versus * Resolution: 16 dip switch selectable resolutions 48ppr ~ 2048ppr Specifications: * Index pulse « Straight 
resolution with benefits such as low current consumption, broad operating temperature range and a low or right angle header * Assembled in USA °5 Year unconditional warranty * TTL voltage output » 2500+ 
profile, lightweight mechanical design. Benefits the AMT encoder offers over competitors include 16 options in 1 encoder (AMT102-V) or 1700+ options in AMT103-V * Avago HEDS5500 and US Digital E2 or 
selectable resolutions, index pulse included, more mounting options, and 9 bore size options all included in E5 replacement. VersaPak includes sleeve size to fit these diameter shafts: 2mm, 3mm, 3.175mm, 4mm, 
one package. Features: * Current Consumption: <10mA »¢ Operating temperature range: -40°C ~ 100°C 4.76mm, 5mm, 6mm, 6.35mm and 8mm 


Digi-Key Price Each CUI Inc. Fig. 1 —- Horizontal Fig. 2 - Vertical 

Fig.| Description Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 

1 | Modular Encoder Horizontal Version 102-1308-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 AMT103-V 

— | Line Driver Cable for AMT-103 1M 102-1788-ND NEW! 7.15 6.50 5.85 5.53 5.04 CUI-103E-10 

Shielded Interface Cable Horizontal 1ft | 102-1504-ND 4.15 2.93 <= 2.40 2.14 CUI-435-1FT 

1 | Shielded Interface Cable Horizontal 6ft | 102-1310-ND 9.30 7.00 = 6.00 5.50 CUI-3934-6FT 

2 | Modular Encoder Vertical Version 102-1307-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 AMT102-V 

— | Line Driver Cable for AMT-102 1M 102-1787-ND NEW! 7.15 6.50 5.85 5.53 5.04 CUI-102E-10 

2 | Shielded Interface Cable Vertical 1ft 102-1503-ND 4.15 2.93 = 2.40 2.14 CUI-3132-1FT 

2 | Shielded Interface Cable Vertical 6ft 102-1309-ND 7.20 5.76 = 4.80 4.48 CUI-3131-6FT 


NEW! Incremental Rotary Encoders 


CUI's incremental rotary encodes provide high versatility at a very low cost. The functionality is similar automotive, and many other applications. 
to optical encoders but without the high price tag. With options in shaft length, shaft style, mounting Features: * Current Consumption: 0.05 ~ 10mA *¢ Operating temperature range: -10°C ~ 65°C 
orientation, and push button function, these items are ideal for consumer electronics, appliance, * Resolution: selectable resolutions 12ppr ~ 24ppr 


t 
8 
a 
%P 
Dimensions — mm Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Description Shaft Bushing Ee H Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Smooth 15 5 102-1739-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15KQA1-12C 
B Smooth 20 5 102-1740-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20KQA1-12C 
Threaded 15 5 102-1741-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15KQA1-12C 
Horizontal 12ppr, 10mA Threaded 20 5 102-1742-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20KQA1-12C 
Smooth 15 5 102-1743-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15FA1-12C 
A Smooth 20 5 102-1744-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20FA1-12C 
Threaded 15 5 102-1745-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15FA1-12C 
1 Threaded 20 5 102-1746-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20FA1-12C 
Smooth 15 5 102-1747-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15KQA1-20C 
B Smooth 20 5 102-1748-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20KQA1-20C 
Threaded 15 5 102-1749-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15KQA1-20C 
‘ Threaded 20 5 102-1750-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20KQA1-20C 
Horizontal 20ppr, 10mA. 
Smooth 15 5 102-1751-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15FA1-20C 
A Smooth 20 5 102-1752-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20FA1-20C 
Threaded 15 5 102-1753-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15FA1-20C 
Threaded 20 5 102-1754-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20FA1-20C 
Smooth 15 5 102-1755-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15KQD1-12C 
B Smooth 20 5 102-1756-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20KQD1-12C 
Threaded 15 5 102-1757-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15KQD1-12C 
F Threaded 20 5 102-1758-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20KQD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA 
Smooth 15 5 102-1759-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15FD1-12C 
A Smooth 20 5 102-1760-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20FD1-12C 
Threaded 15 5 102-1761-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15FD1-12C 
2 Threaded 20 5 102-1762-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20FD1-12C 
Smooth 15 5 102-1763-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15KQD1-20C 
B Smooth 20 5 102-1764-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20KQD1-20C 
Threaded 15 5 102-1765-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15KQD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA Threaded 20 5 102-1766-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20KQD1-20C 
Smooth 15 5 102-1767-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-15FD1-20C 
A Smooth 20 5 102-1768-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR1E-20FD1-20C 
Threaded 15 5 102-1769-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-15FD1-20C 
Threaded 20 5 102-1770-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 | ACZ11BR4E-20FD1-20C 
5 Smooth 15 5 102-1771-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15KQA1-12C 
Horizontal 12ppr, 0.5mA Smooth 20 5 102-1772-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20KQA1-12C 
A Smooth 15 5 102-1773-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15FA1-12C 
3 Smooth 20 5 102-1774-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20FA1-12C 
B Smooth 15 5 102-1775-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15KQA1-24C 
Horizontal 24ppr, 0.5mA Smooth 20 5 102-1776-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20KQA1-24C 
A Smooth 15 5 102-1777-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15FA1-24C 
Smooth 20 5 102-1778-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20FA1-24C 
B Smooth 15 5 102-1779-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15KQD1-12C 
, Smooth 20 5 102-1780-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20KQD1-12C 
Horizontal 12ppr, 0.5mA 
A Smooth 15 5 102-1781-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15FD1-12C 
4 Smooth 20 5 102-1782-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20FD1-12C 
B Smooth 15 5 102-1783-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15KQD1-24C 
Horizontal 24ppr, 0.5mA Smooth 20 5 102-1784-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20KQD1-24C 
A Smooth 15 5 102-1785-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-15FD1-24C 
Smooth 20 5 102-1786-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 | ACZ16NBR1E-20FD1-24C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2153 


Panasonic Mechanical Rotary Encoders 


Recommended PWB Piercing Plan pitch tolerance: +0.1 D.C. 5V 
(view from mounting side) 
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Specifications: : eo 3 Descrip- Dim. C Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Mechanical: « Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm Fig. tion (mm) Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
p-p max. ¢ Rotation Torque: Standard type: 3mN-m to 20mN-m; EVE-K type: 
4OmN-m to SOmN-m 175 24/24 P10859-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
Electrical: * Output Signals: Phase A and B ¢ Resolution: 12, 20, 24 pulses/360° 1 12(mm) 20 24/24 P10860-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F2024B 
* Rating: DC 5V/10V 1mA * Contact Resistance: 10 maximum « Insulation 20 12/12 P12331-ND 69 58 49 EVE-GA1F2012B 
Resistance: DC 50V 10MOQ minimum = Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute 2 12 ) 20 12/12 P12332-ND 76 64 53 EVE-GC1F2012B 
at 50VAC * Bouncing: 3/5 ms maximum (mm 20 -/24 P12334-ND 76 64 53 EVE-KC2F2024B 
Physical, Environment Life: * Operating Life: Standard life: 30,000 cycles, 20 12/12 P12333-ND 64 54 45 EVE-GE1F2012B 
minimum $i . teunm) 20 -/24 P12335-ND 64 54 45 EVE-KE2F20248 
bole ial Ube grab carat 4 | 1 20 20/20 P12336-ND 1 131 1.10 EVE-JBBF2020B 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (mm) az 57 a : é 
Center Space Encoders ig 9 (Ww ta ri ek) 
27.4 
EVQ Series: t [1.5 
Encoder with a center space, which meets the requirements of multiple operation controllers. = 
Recommended Applications: ¢ Car audio products (adjustment of volume, tone, tuners, etc.) 
* AV equipment (control of edit functions of VCRs, CD players, MD players, etc.) * Remote 
control of car navigation systems 


Features: * Multiple unit construction can be achieved by mounting switches, LEDs, etc. in 
the through hole at the center (center space) on the printed wiring board. * High reliability 
¢ Ready for transparent shafts (to enhance the light diffusion) 

Specifications: 

Mechanical: ¢ Rotation Angle: 360° (endless) * Detents: EVQ-1WF: 20 points; EVQ-WFP: 
30 points 

Electrical: * Output Signal: Phase A and B « Resolution: EVW-1WF: 10 pulses/360°; 


EVQ-WFP: 15 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC » Contact Resistance: 19 maximum Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Bouncing: 5 ms maximum ¢ Insulation Resistance: 50MO minimum (at 250VDC) * Dielectric _| Fig. Description Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute 

Endurance: « Rotation Life: EVW-1WF: 50,000 cycles minimum; EVQ-WFP: 30,000 cycles i 22(mm) 20/10 REST AND) 2.05 edu 1.44 EVQ-1WF00210B 
minimum 2 27(mm) 30/15 P12419-ND 5.05 4.21 3.54 EVQ-WFP00415B 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


11mm Square Encoders with 


0 E i Center of shaft 

Push-lock Feature Normal Closed = 14 
Recommended Applications: 

P ‘ . : r é > |}+— 13.4 + 
¢ Volume control or mode switch selector for car audio * Signal input for selector monitors : le 5 
and AV equipment = § 4 
Features: 
¢ New type encoder with a push-lock feature * EVQ-WEB includes an SPST NC switch 
¢ Push-lock Travel: EVQ-WEB: 9mm maximum; EVQ-WEH: 8.4mm maximum 
Specifications: = 
Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100N minimum ofestN re 
* OP Force Switch: 7n maximum * Rotation Torque: EVQ-WEB: 3 mN-m to 20 mN-m; EVQ- B Cgm|a\ Center of shaft 
WEH: 3 mN-m to 17 mN-m ° Detents: 30 points os ‘5-01 Terminal 
Electrical: * Resolution: 15 pulses/360° * Output Signal: A and B (2 Phases) » Rating: EVQ- (View from mtg. side) c 


WEB: 1mA, 10Vdc (encoder); 20mA, 16VDC (switch); EVQ-WEH: 1mA, 5Vdc (encoder); 
10mA, 5Vde (switch) * Contact Resistance: 1mQ maximum « Insulation Resistance: EVQ- 


WEB: 50MOQ minimum (at 250VDC); EVQ-WEH: 100MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Digi-Key Price Each Panasonic 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
pacurence: * Rotation Life (encoder): 15,000 cycles * Operating Life (Push-lock): 10,000 1 Rotary Encoder with SPST Switch P12424-ND¢@ 11.47 9.56 8.03 EVQ- WEB00115B 
cycles 

v ‘ 2 | Rotary Encoder, Vertical P12425-ND TAZ 5.98 5.02 EVQ- WEH00115B 
Operating Temperature: 
EVQ-WEB: -20°C ~ 70°C; EVQ-WEH: -30°C ~ 85°C @ RoHS Compliant 


Edge Drive Jog Encoders 


EVQWK Series: 
Recommended Applications: * Menu selection and input for portable electronic equipment 
Features: 

¢ Excellent operation feeling * Push-on switch with a clear-click operation * Compact, thin 


es 
1A asw2aG 


: : 2Com 5SW1 F 4sw2 
profile id Reflow soldering 3SW1 6B 5 SW1 
Specifications: 
Mechanical: 
¢ Encoder: * Detents: 15 points »* Rotation Torque 1mN-m ~ 10mN-m «¢ Push-on Switch: Cut Tape 
Travel: 0.3mm ¢ Operating Force: 4.5N+1.5N Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
Electrical: Fig.) Description Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
r Encoder: «Pulses: 16,» Quit Sgnala: 2phase (A and 8) + Cortct Recloarece: 12. |’ Je.anm sa BIGMSSSNBM) 6.00 558467 [im — | evo-wKsoor 
Endurance: . . 2 |3.65mm SMD | P13381SCT-ND 9.35 7.01 6.08 P13381STR-ND 2102.40 | EVQ-WKA001 
¢ Encoder/Push-on Switch: Operating Life: 100,000 cycles minute * Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2154 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Le 
Panasonic 11mm and 16mm Square Encoders Jonrasey 
@ 4.01.9——- 
EVE-P/EVE-Q: Recommended Applications: * Centralized control of automotive audio equipment, navigation systems and air ; Center 
conditioners. Featui * Smooth, high rotational torque * Long life achieved by the high click torque * Runout protection: Runout: - eo TE of shaft’ 
0.1mm max. Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Rotation Torque: 40 mN-m maximum »* Detents: 
EVE-P: 16; EVE-Q: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and B » Resolution: EVE-P 8 pulses/360°; EVE-Q 16 pulses/360° 
¢ Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum * Bouncing: 5 ms maximum * Insulation Resistance: 
50MQ minimum (at 250VDC) »* Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Switch Part: * Type: SPST Push-on 
* Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum ° Operating Force: 6N ¢ Travel: 0.5mm Endurance: « Rotation 
Life: 1,000,000 cycles minimum ¢ Operating Life: 1,000,000 times minimum Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (45-85% RH) 
EVE-V: Recommended Applications: »* Car audio, navigation systems and air conditioners. Features: * Low Profile: 4mm 
* Wave soldering type * Integrated push-ON switch Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/ 
Push Strength: 100 N-m minimum ¢ Rotation Torque: 3 mN-m to 20 mN-m * Detents: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and . i i Center | 


f shaft 
B *Resolution: 16 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum * Insulation Resistance: = = on 
50MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute * Bouncing: 5 ms maximum Switch Part: + | 4 D : 
* Type: SPST Push-on * Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum Operating Force: 1.5mm travel type: 4N + Dp DACom.BE © 
ioe e@ 


¢ Travel: 1.5mm Endurance: ¢ Rotation Life (encoder): 30,000 cycles minimum * Operating Life (switch): 50,000 times minimum 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C P2.5xX4=10 “5-01 


(View from mtg. side) 
Digi-Key Price Each Panasonic 11.4 —| 
Fig.| Description Part No. il 10 100 Part No. com} 5-ls 
; | 8PPR, SPST, 16 Detents, 21.5mm Height P12420-ND@ 10.55 880 7.39 | EVE-PDBRG508B S.PS.T. 2.023| *7* 7 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 21.5mm Height P12422-ND 9.86 8.23 6.91 EVE-QDBRG516B KN o “60 - 
2 8 PPR, SPST, 16 Detents, 25.4mm Height P12421-ND® 10.55 8.80 7.39 EVE-PDBRL408B A j COM x Canine 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 25.4mm Height P12423-ND 9.86 8.23 6.91 | EVE-QDBRL416B cy Ghimatneseohencealer of shaft 
3 16 PPR, SPST, 32 Detents, 20mm Height P12418-ND@ 3.21 2.68 2.25 EVE-VCGJL016B eB e in 
@ RoHS Compliant id 


Electrical Characteristics: * Electrical Output: 2-bit quadrature code * Supply Voltage (Vcc): 5.0VDC maximum ¢ Pulse Width (per Channel): 180°e » Phase Angle (Channel A Leads Channel B, Clockwise 
+0.25 VDC * Supply Current (I¢¢): 26mA maximum * Output Voltage: Low (VCE(sat)): per Channel: 800mV Rotation): 90°e +45°e * Insulation Resistance @ 500VDC: 1,000MQ minimum «RPM (Operating): Non- 
maximum @ I(sink)=25mA; High (Vo(H})), per Channel: 4.0VDC minimum @ Vg¢=4.75VDC * Output Dentent, 300 maximum * Switch Power Rating: 12VDC/20mA (6000 maximum load) * Switch Contact 
Current (SINK) per Channel: 25mA minimum « Rise/Fall Time: 200ns_ ¢ Power Dissipation: 167mW Resistance: 2000 maximum » Mounting hardware included 


Slotted Style Bushing Dim. Shaft Dim. Shaft |Terminal |W/Switch | Cycles Per | Digi-Key Price Each 
vin i DxL (mm) DxL (mm) Style Style Yes/No | Revolution | Part No. i 25 50 
e ny 9.52 x 9.52 6.35 x 22.23 | Slotted | Axial Yes 8 EM14A0D-B28-L008S-ND 19.10 14.62 13.85 
10.03 3.18 z 9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial No 8 EM14A0D-C24-LO08N-ND 17.90 13.70 12.98 
Flatted Style | “L’ Pin = 9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial No 32 EM14A0D-C24-L032N-ND 17.90 13.70 12.98 
} i . 9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial Yes 64 EM14A0D-C24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
a i SZ, 6.35 x 6.35 3.18x 19.05 | Slotted | Axial Yes 64 EM14COD-E24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
etal e 
Shaft Metal it = 6.35 x 6.35 3.18 x 22.23 | Slotted | Axial No 16 EM14COD-E28-L016N-ND 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 3.18x 22.23 | Slotted | Axial No 64 EM14COD-E28-L064N-ND 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 3.18 x 22.23 | Slotted | Axial Yes 64 EM14COD-E28-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
Digital Contacting Encoders Rols 
265 
Electrical Characteristics: ¢ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise (CW) ¢ Closed Circuit Resistance: 50 maximum ¢ Open Circuit ny i 
Resistance: 100kQ minimum ¢ Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 watt maximum « Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: i 
1,000VAC minimum Electrical Travel: Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum * RPM (Operating): 120 maximum Environmental Characteristics: 9.1074 Ne 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: Continuous »* Mounting hardware sold separately ae 
Anti-Rotation Cycles Per Digi-Key Price Each 
Lug Position Revolution Part No. 1 25 50 
None 24 ECW1D-B24-BC0024L-ND 3.46 2.70 2.20 
9:00 24 ECW1J-B24-BC0024L-ND 3.46 2.70 2.20 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1,000 
Lockwasher for ECW Encoder H-37-2-ND 16 1.24 7.47 59.85 
Mounting Nut for ECW Encoder H-38-11-ND 53 4.13 24.90 199.50 


. 
Rotary Optical Encoders Fig. 1 Fig.3 
; he 3/8-32, UNEF 1/4-32, UNEF 8.638 9.53, 
Electrical Charactenietcs: ; / ; 06.342 -635| Lies 
© Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise pals 2 
* Supply Voltage: 5.0VDC +0.25VDC * Supply Current: 26mA maximum * Output Voltage: pF 
0.8V maximum for low output and 4V minimum for high output * Output Current (Low |---| 03.175 9.525 
Output): 25mA minimum * Insulation Resistance (500VDC): 1,000MOQ * Rise/Fall Time: 200ns i 6.35 


(typical) * Shaft RPM (Ball Bearing): 3,000rpm maximum » Power Consumption: 136mW 
maximum ¢ Pulse Width (Electrical Degrees, Each Channel): 180° +45° Typical * Pulse Width 


(Index Channel): 360° +90° » Phase (Electrical Degrees, Channel A to Channel B): 90° +45° Cycles Per Digi-Key Price Each 

Typical * Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A and B Channels: 0° +45° Fig. Revolution Part No. 1 25 50 
Environmental Characteristics: 1 64 ENA1J-B28-L00064L-ND, 51.37 40.00 32.67 
* Operating Temperature Range (Standard): -40°C ~ 75°C 100 ENA1J-B28-L00100L-ND 51.37 40.00 32.67 
Mechanical Characteristics: 2 128 ENC1J-D28-L00128L-ND 51.37 40.00 32.67 
* Mechanical Rotation: Continuous 

+ Mounting hardware included 3 256 ENS1J-B28-L00256L-ND 82.74 64.43 52.62 


9mm Square/Sealed Encoder 


Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by electrically turning clockwise (CW): 6 
pulses per resolution * Closed Circuit Resistance: 50 maximum * Open Circuit Resistance: 100kQ minimum * Contact Rating: 

TTL compatible loads « Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum « Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) : eee UNE ee 
Q900VAC minimum; (Electrical Travel) Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds max. * RPM (Operating): 120 ~i/-.38 bushing 
maximum Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Rotational Life: 100,000 cycles 1 34 
Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: 360° Continuous * Mounting hardware included 


T 


Digi-Key Price Each ze 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 100 ag +6 
1 9mm Square Right Angle Encoder | 3315C-001-006L-ND 2.56 2.33 2.00 1.63 ; 
2 9mm Square Vertical Encoder 3315Y-001-006L-ND 3.26 2.89 2.42 2.07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 2155 


— — SPECIFICATIONS: + Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 10° 

= oTo—| SMT Reed Rela Ss operations * Insulation Resistance: 10120 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
y: Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's 

Gyr APPLICATIONS: Automated Test Equipment, Instrumentation and Telecommunications requirements. Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 
High reliability, hermetically sealed contacts for long life. Low profile - 0.190" — g904 9202 Small surface mount package (0.225" x 0.550"). Low capacitance (Contact to Shield- 9401 9402 
height. Meets high board density requirements. 500 Coaxial Shield for RF and Fast 1.1 pF typical). Coaxial shield for 50V impedance. Excellent for RF and Fast Rise Time + 200, ab -100 
( 
2 4 26 


Rise Time Pulse switching. 4 200 ee Pulse switching (up to 2.0 GHz). 5.08) (2.54) 
(6.08) (2.54) 4 
24” 264 
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[vn | S—T Bae [ of 
L_ .900 __}*010 a, 700 +, - "025 . 
(22.86) ~~ (0.25) ee: (17.78) 0750-64) (12.70) (0.64) oe 
TOP VIEW TOP VIEW 
Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Coto’s 9800 Series is an ultra-miniature Surface Mount Reed Relay that combines small size High reliability, hermetically sealed contacts for long life. Low profile | Coto’s 9900 Series is the smallest Surface Mount Reed Relay 
with exceptional RF performance. 9814 extends life at ATE loads 3X or more utilizing Coto’s | 0.193” maximum height. Minimum Footprint .140” Square 500 Co-axial | available. The external coaxial shield reduces interaction between 
proprietary switch technology. The external Magnetic Shield reduces interaction between parts in | Shield for RF and Fast Rise Time Pulse switching. UL Recognized. parts in high density boards. Ideal for high speed, high pin count 
high density boards. 9852 adds a form C capability. Small size plus added features allow for high VLSI testers where speed, size and performance are all needed. 
density packing, and make these relays ideal for designs such as high speed, high pin count VLSI t+ -850 {i 50) — 9901 9903 
testers where speed, size and performance are all needed. ( | ea0 19.05, al 
-650 (16.51) oo 
F = ‘ 
9802 9814 9852 weed Guilleed 03555. ; * : 
TOP VIEW 
1 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. u 10 50 100 Part No. 
SPST 5 20 0.5 1.5 SMT - J-Lead 306-1068-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9201-05-20 
1 SPST 5 20 0.5 1.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9202-05-00 
SPST 5 20 0.5 1.5 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1072-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9401-12-00 
2 SPST 5 25 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1119-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-12-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 9802-05-20 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1156-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-00 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1157-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-10 
SPST 3.3 47.1 0.25 0.5 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1158-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-20 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1159-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-00 
3 SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1160-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-10 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1161-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-20 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1162-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-00 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1163-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-10 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1164-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-20 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1165-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-00 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1166-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-10 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1167-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-20 
4 SPST 5 31 0.5 1.5 500 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 1.5 500 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9290-12-00 
5 SPST 5 33.3 0.25 0.50 SMT - J-Lead 306-1197-ND 8.81 7.63 6.53 5.60 9901-05-20 
SPST 5 33.3 0.25 0.50 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1198-ND 11.18 9.68 8.28 7.10 9903-05-20 
Reed Relays 


SPECIFICATIONS: ¢ Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 108 operations * Insulation Resistance: 10'20 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C 


Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Vibration: 20 G’s to 2000 Hz; Shock: 50 G’s 7 é : 
Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 
The 2200 Series is ideally suited to the needs of Automated ; The Coto 2300 Series was designed to Dimensions - Inches (mm) 
Test Equipment and RF requirements. High speed 2 offer the densest packaging available in a Seri L W H 
switching compared to electromechanical relays. Her- : 1 4 multiple reed relay. The size and footprint of erles 
metically sealed contacts for long life. Epoxy coated steel (5. a 5 the 2300 series compliment the 2200 and Sw 2332/2333; .810 | .210 | .370 
shell provides magnetic shielding. Optional Electrostatic : 2900 series relays. The 1 Form C model is zB 2341/2342] (20.57) | (5.33) | (9.40) 
Shield for reducing capacitive coupling : - -o constructed with individual switch capsules > 820 250 280 
’ for the normally open and magnetically biased oH 2904/2911 (20 83) 6 35) 7 11) 
normally closed contacts which are more - - - 
reliable than the spring actuated 1 Form C 
reed switches. Top View Shown 
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TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW 8 1 8 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 9.52 8.24 7.05 6.04 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Coaxial Shield 306-1002-ND 9.75 8.44 7.22 6.19 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 = 306-1003-ND 8.61 7.45 6.38 5.47 2204-05-401 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2204-05-411 
1 SPST 12 8 0.5 1.0 = 306-1105-ND 8.76 7.59 6.49 5.57 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 a 306-1006-ND 12.01 10.59 9.30 8.44 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 12.24 10.79 9.48 8.60 2211-12-301 
DPST 5 28.5 0.5 15 = 306-1106-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 15 = 306-1008-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2332-12-000 
2 SPDT 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1107-ND 12.35 10.69 9.15 7.84 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 1.5 — 306-1108-ND 12.35 10.69 9.15 7.84 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1109-ND 11.05 9.57 8.19 7.02 2333-05-000 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 3 


The 5500 Series High Voltage Reed Relays are ideally 
Suited to the needs of Instrumentation Industrial Process 
Controls and General Purpose requirements. High Dielectric 
Strength - 10,000 Volts isolation across contacts. Hermet- 
ically sealed Tungsten contacts for long life. Low contact 


Fig. 4 


The 7000 Series is ideally suited to the needs of Instrumentation, Data 
Acquisition, Process Control, Telecommunications and General Purpose 
requirements. These models are specifically designed for high quality 
and reliability with versatile switching capabilities and contact forms. 
Wide range of switching capabilities. Potted in metal shell - Magnetic 


Dimensions in Inches (mm) 
Fig. 5 


The 8000 Series Dip Relay is ideal for the high reliability of ATE, Instrumentation and Data Acquisition 
applications. Proven to 500 million operations. The Coto 8L Spartan Series relays combine Coto 
quality and economy in the industry standard 14 pin molded DIP package. This series will cross to all 
competitive DIP packages and is ideal for telecom, security, and other general purpose applications. 


i < i in Chi Shield. PCB mounting versatility - 1.0” x 0.100” grid. -260 
resistance - 0.0300 typical. Magnetic Shield standard. (6.60) 775 8041/8L41 
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TOP VIEW 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
3PST 12 12 0.5 15 = 306-1110-ND 11.05 9.57 8.19 7.02 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 = 306-1111-ND 13.65 12.03 10.57 9.59 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 — 306-1112-ND 13.65 12.03 10.57 9.59 2342-12-000 
2 SPDT 5 13.5 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1113-ND 11.87 10.46 9.19 8.34 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1114-ND 12.01 10.59 9.30 8.44 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 15 = 306-1009-ND 9.18 7.95 6.80 5.83 2904-12-301 
3 SPST 12 68.6 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 22.94 20.73 19.70 18.66 5501-12-1 
SPST 24 41.7 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 23.37 21.12 20.07 19.01 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1012-ND 12.48 10.80 9.24 7.92 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. and Diode 306-1013-ND 11.78 10.38 9.12 8.28 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1014-ND 12.05 10.62 9.33 8.47 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability wtih E.S. and Diode 306-1015-ND 13.73 12.10 10.63 9.65 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1016-ND 4.52 3.83 3.20 2.61 8001-05-001 
DPST 5 25 0.5 1.0 Extended Lifetime with E.S. 306-1017-ND 6.27 5.31 4.44 3.62 8002-05-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1192-ND 6.08 5.15 4.31 3.51 8002-12-00 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 7.77 6.58 5.50 4.49 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1019-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1020-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1021-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-05-101 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1022-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1023-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1024-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1026-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-12-111 
SPST 24 W141 0.5 1.0 Economy 306-1027-ND 2.54 2:15: 1.80 1.47 8L01-24-001 
SPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1028-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-011 
SPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1029-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-101 
SPST 24 11.1 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1030-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 8L01-24-111 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy 306-1031-ND 3.51 2.97 2.49 2.03 8L02-05-00 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1032-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-05-01 
5 DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1033-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-05-10 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1034-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1035-ND 3.51 2.97 2.49 2.03 8L02-12-00 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1036-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1037-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1038-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-12-11 
DPST 24 Wt 0.5 1.0 Economy 306-1039-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-24-00 
DPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1040-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-24-01 
DPST 24 WW 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1042-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 8L02-24-11 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 8L41-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1044-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-05-011 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1045-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-05-101 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1046-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1048-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1050-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-12-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1051-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-12-111 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-24-001 
SPDT 24 Wa 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1053-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-24-101 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1054-ND 5.66 4.79 4.01 3.27 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 15 Extended Lifetime 306-1055-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime with Diode 306-1056-ND 4.32 3.66 3.06 2.50 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime 306-1057-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime with Diode 306-1058-ND 4.32 3.66 3.06 2.50 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 15 500 Coaxial Shield 306-1059-ND 5.36 4.54 3.80 3.10 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 15 500 Coaxial Shield with Diode 306-1060-ND 5.53 4.68 3.91 3.19 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 15 500 Coaxial Shield 306-1118-ND 5.36 4.54 3.80 3.10 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 500 Coaxial Shield with Diode 306-1061-ND 5.53 4.68 3.91 3.19 9002-12-01 
6 SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1062-ND 1.59 1.35 1.13 92 9007-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1063-ND 1.69 1.43 1.20 -98 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1.0 Economy 306-1064-ND 1.59 1.35 1.13 92 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1115-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 9081-05-00 
SPST 24 12 0.5 1.0 Economy 306-1117-ND 1.95 1.65 1.38 1.13 9081-24-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.85 1.57 1.32 1.07 9081-05-10 
SPST 5 10 0.25 15 Miniature Sip 306-1065-ND 4.42 3.74 3.13 2.55 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 1S Miniature Sip with Diode 306-1066-ND 4.58 3.88 3.25 2.65 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 a5 Miniature Sip with Diode 306-1067-ND 4.58 3.88 3.25 2.65 9091-12-01 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 Standard Version 306-1175-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 9081C-05-00 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1176-ND 5.49 4.65 3.89 3.17 9081C-05-10 
7 SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 Standard Version 306-1177-ND $17 4.38 3.66 2.99 9081C-12-00 
SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1178-ND 5.59 4.73 3.96 3.23 9081C-12-10 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 Standard Version 306-1179-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 9081C-24-00 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1180-ND 5.69 4.82 4.03 3.29 9081C-24-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 7.70 6.52 5.46 4.45 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 7.96 6.74 5.64 4.60 9011-05-11 
8 SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9011-12-10 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 8.32 7.04 5.89 4.80 9011-12-11 
SPST 5 10 0.5 15 With EMI Shield 306-1134-ND 6.27 5.31 4.44 3.62 9012-05-10 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 6.53 5.53 4.63 3.77 9012-05-11 
(Continued) 
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Fig. 6 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, performance and a compact package are needed. The 9007 Spartan 
Series is a general purpose economy version of the 9001 for applications with less stringent requirements. The 9081 Spartan Series is similar to the 9007, 
but with alternate industry standard footprints to accommodate other options, including Form C types. These relays are well suited for applications in 


Security, Instrumentation and Modems. 


Dimensions - Inches (mm) 
Series} L WwW H 
g001/| .760 | 200 | 300 | 200 
9007 | (19.30) | (5.08) | (7.62) | (5.08) 
760 | 200 | 300 | 100 
9002 | (19,30) | (5.08) | (7.62) | (2.54) 
Boo | 150 | 275 | 150 
9091 | (45.04) | (3.81) | (6.98) | (3.81) 
B00 | 275 | 315 | 200 
9081 | (59 61) | (6.99) | (8.0) | (5.08) 


Fig. 8 
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The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 9000 SIPs, yet the relay retains 
the 10W switch ratings of its larger counterparts. The 9011 package dimensions are 65% smaller 
than the standard 9000 SIPs and incorporates the RI-70 switch rated 3W. The 9117 goes one step 
further, reducing package size by 65% from standard 9000 SIP’s. This is the smallest SIP footprint 
with a 3W rating. These miniature SIP relays are ideal for use in ATE applications and other high 
reliability test, measurements and telecommunications applications where high board density and 


Fig. 7 


Dimensions in Inches (mm) 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, 
performance and a compact package are needed. The 9081C are 2 x SPST-C/O 
relays offered in industry standard packages. Use 9081C (.2 x .4 x .2) SIP for 


industry standard footprint applications or 9081C1 (.2 x .2 x .2 x .2) for standard 


Top View Shown 


footprint applications requiring a SPDT function. These relays are well-suited for 


applications in Security, Instrumentation and Modems. 


Fig. 9 


The 9092 model, because of its increased height, allows for 
incorporation of 2 form A switches in the same board space. These 
miniature SIP relays utilize Coto's 10W switch technology, making 
these SIP relays ideal for use in ATE applications and other high 
reliability test, measurement and telecommunications applications 
where high board density and long life are key requirements. 
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Fig. 10 


The 9104 Series adds high voltage switching 1000V capability and 
high voltage standoff capability to a SIP relay package. These high 
voltage, high performance relays are ideally suited for Automatic 
Test Equipment, Instrumentation, and Process Control applications 
where voltage isolation is a key design requirement. 


long life are key requirements. 
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Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 

Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1136-ND 6.60 5.59 4.67 3.81 9012-12-10 
8 SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.86 5.81 4.86 3.96 9012-12-11 
SPST 5 12, 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1181-ND 11.13 9.63 8.24 7.07 9117-05-10 
SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1182-ND 11.28 9.77 8.36 TAZ 9117-05-11 
DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1183-ND 10.82 9.36 8.01 6.87 9092-05-10 
DPST 5 13.3 0.5 1:2 With EMI Shield and Diode 306-1185-ND 10.97 9.50 8.13 6.97 9092-05-11 
9 DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1184-ND 10.87 9.41 8.05 6.90 9092-12-10 
DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield and Diode 306-1186-ND 11.00 9.52 8.15 6.98 9092-12-11 
SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1193-ND 10.82 9.36 8.01 6.87 9104-05-10 
SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1194-ND 10.97 9.50 8.13 6.97 9104-05-11 
10 SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1195-ND 10.87 9.41 8.05 6.90 9104-12-10 
SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1196-ND 11.00 9.52 8.15 6.98 9104-12-11 


CYNETEY3 moonents 


PCB Only Type 


High Voltage Reed Relays 


Very high isolation voltage is achieved through the use of high vacuum reed switches with Tungsten contacts that makes these relays well suited for high reliability 
applications such as cardiac defibrillators, test equipment and high voltage power supplies. 


Length 
12.0 (304.8) 


Flying Lead Type 


Miniature Package Type 


Dimensions in Inches (mm) 


Coil Isolation | Switching | Switching 
Voltage Voltage Power Voltage Additional Digi-Key Price Each Cynergy3 
Fig. | Circuit (VDC) (kV) (W) (kV) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
10kV ~ 15kV Relays 
1A SPST-NO i] 10 50 7 PCB only 725-1027-ND 26.11 24.86 23.61 22.97 DAT70510 
1B SPST-NO 5 10 50 v4 Flying Leads 725-1028-ND 32.03 30.50 28.97 28.20 DAT70510F 
1A SPST-NO 5 15 50 10 PCB only 725-1029-ND 38.02 36.20 34.38 33.46 DAT70515 
1A SPST-NO 12 10 50 t PCB only 725-1030-ND 26.11 24.86 23.61 22.97 DAT71210 
1B SPST-NO 12 10 50 7 Flying Leads 725-1031-ND 32.03 30.50 28.97 28.20 DAT71210F 
1A SPST-NO 12 15 50 10 PCB only 725-1032-ND 38.02 36.20 34.38 33.46 DAT71215 
1B SPST-NO 12 15 50 10 Flying Leads 725-1033-ND 43.96 41.85 39.74 38.68 DAT71215F 
1A SPST-NO 24 10 50 7 PCB only 725-1034-ND 26.11 24.86 23.61 22.97 DAT72410 
1B SPST-NO 24 10 50 tf Flying Leads 725-1035-ND 32.03 30.50 28.97 28.20 DAT72410F 
1A SPST-NO 24 15 50 10 PCB only 725-1036-ND 38.02 36.20 34.38 33.46 DAT72415 
1B SPST-NO 24 15 50 10 Flying Leads 725-1037-ND 43.96 41.85 39.74 38.68 DAT72415F 
10kV Relays 
1A SPST-NC § 10 50 oe PCB only 725-1038-ND 31.56 30.04 28.54 27.77 DBT70510 
1B SPST-NC 5 10 50 7 Flying Leads 725-1039-ND 37.50 35.71 33.91 33.01 DBT70510F 
1A SPST-NC 12 10 50 7 PCB only 725-1040-ND 31.56 30.04 28.54 27.77 DBT71210 
1B SPST-NC 12 10 50 7 Flying Leads 725-1041-ND 37.50 35.71 33.91 33.01 DBT71210F 
1A SPST-NC 24 10 50 7 PCB only 725-1042-ND 31.56 30.04 28.54 27.77 DBT72410 
1B SPST-NC 24 10 50 7 Flying Leads 725-1043-ND 37.50 35.71 33.91 33.01 DBT72410F 
3kV Miniature Relays 
2 SPST-NO § 3 10 02 Miniature Package 725-1044-ND 18.21 17.33 16.46 16.02 SAR90503 
2 SPST-NO 12 3 10 02 Miniature Package 725-1045-ND 18.21 17.33 16.46 16.02 SAR91203 
2 SPST-NO 24 3 10 02 Miniature Package 725-1046-ND 18.21 17.33 16.46 16.02 SAR92403 


2158 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HAMLIN ~ Reed Relays 


Fig. 1 — HE700 Series aa Fig. 2 — HE200 Series Fig. 3 — HE400 Series 
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HE700 Series — Use all holes 0.1 (2.54). (0.51) 
sTransten Molded Body HE751 Series — Doesn't include shaded pins PCB Layout PCB Layout 


© .032 (0.80) 


Fig. 4 — HE3300 Series 


f+ .950 (24.13) > f -950 (24.13) [+ .750 (19.05) 4 
020 : SPDT — rk) 020 ——— 
51 3.00 (3.00) leaalle : -300 
( 5 ) ( ' ) re 7 1 7 ; (7.62) 
lL | ry r+.300 @ I 
<—+| (7.62) : F ie J 118 
-400 (10.16) . -400 (10.16) ae : P 3 Pitches (3.00) 
>! .800 (20.32) Standard Sip “800 (20.32) Miniature Sip of .200 (5.08) nom. 
Pickup/ Oper./ 
Coil Coil Dropout Switch Switch Carry Cont. Rel. Ins. 
Volt. Res. (vDC@ Volt. Current Current Res. Time Res. Digi-Key Price Each Hamlin 
Top View (VDC) (0) 25°C) (VDC) (Amps) (Amps) (0) (msec) (Q) | Features Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1:2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE100-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE721A0500 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE101-ND 1.63 1.38 1.15 .94 | HE721A0510 
jaig' 98 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° = HE102-ND 1.53 1.30 1.09 .89 | HE721A1200 
1A 5 bs 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE103-ND 1.69 1.43 1.20 98 | HE721A1210 
SPST-NO p my 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 — HE104-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE721A2400 
7 —- 7 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE105-ND 1.82 1.54 1.29 1.05 | HE721A2410 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1:2 0.150 1.0/1.0 10'° | Low Profile HE138-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A1215 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | Low Profile HE139-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° | w/Diode HE123-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0510 
jess 88 5 150 3.75/0.5 200 05 12 0150 | 1.0/1.0 | 101) — HE106-ND 2.89 2.45 2.05 1.67 | HE722A0600 
tte? 5 150 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE107-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0610 
2A o eS] 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0150 | 1.0/1.0 | 10°) — HE108-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 | HE722A1200 
DPST-NO if q 4 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE109-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A1210 
12 67 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE110-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE111-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 | HE722A2410 
1413 938 5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 10° = HE112-ND 3.67 3.11 2.60 2.12 | HE721C0500 
" r 5 200 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE113-ND 3.80 3.22 2.70 2.20 | HE721C0510 
ale ie 12 500 8.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° _ HE114-ND 3.74 3.17 2.65 2.16 | HE721C1200 
SPDT-CO Ty, 12 500 8.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE115-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C01210 
os 7 24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° _ HE116-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C2400 
24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE117-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE72102410 
1A | 5 500 3.75/0.5 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | High Volt. HE124-ND 2.15 1.82 1.52 1.24 | HE751A0510 
SPST-NO i 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10° | High Volt. HE125-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 | HE751A1210 
atth-5 24 2150 16.0/2.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | High Volt. HE126-ND 2.34 1.98 1.66 1.35 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
1A a's 
a 3 ° 24 3285 16.8/1.4 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE120-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE221A2450 
SPST-NO Tor view 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A 2A _ 3 
SPST-NO 3s] é 24 3840 18.0/2.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE122-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE421A2450 
- “TOP View 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° - HE200-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE3321A0400 
12 #34 12 500 9.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° = HE201-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 | HE3321A1200 
1A cH 24 2000 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° — HE202-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 | HE3321A2400 
SPST-NO Lei 5 125 3.75/0.5 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10!° | High Volt. HE127-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10° | High Volt. HE128-ND 2.50 212 1.78 1.45 | HE3351A1200 
24 2000 18.0/2.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 10° | High Volt. HE129-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 | HE3351A2400 
4c 12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° — HE203-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE3321C0500 
SPDT-CO coy 12 500 9.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° = HE204-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE332101200 
a Lz") 24 2000 18.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° — HE205-ND 4.23 3.58 2.99 2.44 | HE332102400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE206-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE3621A0500 
1A 1234 5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE207-ND 1.56 1.32 1.11 .90 | HE3621A0510 
“hn 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE208-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A1200 
SPST-NO cee 12 | 1000 | 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 | 1.0/7.0 | 10° | w/Diode HE209-ND 1721.46 1.22 1.00 | HE3621A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° _ HE210-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE211-ND 1.76 1.49 1.25 1.02 | HE3621A2410 


Fig. 1 — B10 Fig. 2— B40 
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B10 Relays: Coto’s Ball Grid Array (BGA) construction Aa8 (11.38) TOE EN : : Si0 (12.95) 
offers a breakthrough in reed relay performance. This 
patented technology allows for shorter RF paths in a 
controlled 500 environment to minimize signal attenuation. 


220% 
(5.59) , 


E 5 i é % Coil Coil Switching | Carry 
The designer is now able to switch or pass signals with Voltage | Resistance | Current |Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
wider bandwidth and faster rise time than alternative | Fig. | Circuit | (DC) (0) (Amps) | (Amps) Features Part No. 1 10 50 Part No. 
technologies. B10 Series, “In-Board Mount” 
B40 Relays: The B40 is four independent form A channels 
i acd 5 SPST 3.3 55.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1152-5-ND 19.34 17.04 14.97 B10-03B 
in one quad package. This 4-in-one BGA packaging allows 1 
relays to be integrated easily on boards designed for sPsT| 5.0 150.0 0.25 | 05 500 BGA Surface Mount | 306-1153-5-ND 19.34 17.04 14.97 B10-05B 
surface mount processing. B40 Series, 4 Channel, “In-Board Mount” 
eileen . stale ie ARiscitate 2 | 4PST| 3.3 55.0 0.25 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1154-ND 163.80 155.61 147.42 B40-0002B 
prs Ege ea ye eetre, gl Oe apst| 5.0 | 166.0 025 | 05 4Channels-in-one BGA | 306-1185-ND 163.80 155.61 147.42 ‘| 840-0038 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 2159 
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& TECHNOLOGY Reed Relays 


Fig. 1 Dip Reed Relays 
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Fig. 2 Series 10 Reed Relays 
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Coil Coil Pickup/ Max. Cur. Oper./ Release /-Bounce | Power i Digi-Key Price Each US Relays 
Form |Volt. (VDC) | Res. () | Dropout (VDC)/ Volt. (VDC)| Rtg. (A) | Res. (0) Time (msec.) Rig. (W) | Res. () | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Fig. 3 Series 30 Sip Reed Relays 
Dip Reed Relays 
020.375 457 (3.99) 
5 500 4.0/0.5 100 50 20 5/515 10 10'° | Z660-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 | D1A05A (51) (9.53) Kan 
141A} 12 1000 9.6/1.2 100 50 20 5/515 10 10'° | Z661-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 | D1A12A | | 
24 2200 | 19.2/2.4 100 50 20 55/5 10 10'° | 7612-ND 442 374 313 255 |D1A24A Tr To _ 
200 HHH 209 7 (3.80) 
5 150 4.0/0.5 100 50 20 55/5 10 10" | 2662-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | D2A05A 608) 0D (6.08) .350 (8.89) 
1-2A} 12 500 9.6/1.2 100 50 20 5/515 10 10'9 | Z614-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | D2A12A reer atin 
24 1750 | 19.2/2.4 100 50 20 5/5/.5 10 10'9 | Z615-ND 6.66 5.64 4.72 3.85 |D2A24A aA) : 
8 5 450 4.0/0.5 100 50 20 35/.5/.5 10 10" | 2616-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | D1BO5A 
12 450 9.6/1.2 100 50 20 .35/.5/.5 10 10 | 2617-ND 6.66 5.64 4.72 3.85 |D1B12A 
5 200 4.0/0.5 28 25 20 | .5/.5/NO=.5,NC=1.5 3 10° | 2663-ND 774 655 548 4.47 |D1CO5C 
1-1C 12 500 4.0/0.5 28 25 20 | .5/.5/NO =.5,NC=1.5 3 109 | 2664-ND 774 655 548 4.47 |D1C12C Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
9 
24 1750 | 19.2/2.4 28 25 20 | 5/5/NO=.5,NC=1.5 3 10° | 2621-ND 7.87 6.66 557 4.54 | D1C24C 125 (3.18) 44 (11.18) 55 (13.97) 
Series 10 Reed Relays La of 
3 250 2.25/0.3 200 5 10 5/.25/— 5 101 | 7622-ND 6.11 5.17 4.33 3.53 | RIA3AHH — 
5 700 3.75/0.5 200 5 10 5/.25/— 5 10’ | 2623-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | RIASAHH 1.01 495 
12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 10'9 | 7624-ND 731 6.19 518 4.22 |R1A12AHH (25.65) (3.18) 
241A} 24 4000 | 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 5 10! | 7625-ND 10.08 853 7.13 5.82 |R1A24AHH v4 
3 30 2.25/0.3 300 2 10 5/.25/— 50 10'° | 7626-ND 5.20 4.40 3.68 3.00 |P1A3A a 7 
5 100 | 3.75/05 300 2 10 5/.25/— 50 1019 | 2627-ND 520 440 368 3.00 |P1A5A Pag as aa Ly 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 100 | 7628-ND 5.46 462 387 3.15 |P1A12A (8.89) (197) (3.05) a 
Series 30 Sip Reed Relays , 
5 500 3.8/0.5 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | 2530-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 | SDIA05A 
24 2000 | 16.0/2.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | 2532-ND 4.42 374 313 2.55 | SD1A24A 
3A 5 500 3.8/0.5 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | 2533-ND 488 4.13 3.45 2.82 | SD1A05D 
12 500 8.0/1.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | 2534-ND 488 4.13 345 2.82 | SD1A12D 
24 2000 | 16.0/2.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 109 | 2535-ND 5.04 4.27 357 2.91 | SD1A24D 
Open-Line Reed Relays 
4-1A 5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10'° | Z638-ND 9.26 7.84 656 5.35 | 20-1051-10 
4-2A| 12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10' | Z642-ND 10.89 9.22 7.71 6.29 | 20-2121-10 
4B 5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10" | Z644-ND 10.01 8.67 7.44 6,36 | 20-1051-30 
ian 5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 1019 | Z647-ND 13.26 11.48 9.85 8.42 | 20-2051-30 
24 1250 | 16.0/2.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10'9 | Z649-ND 13.91 12.04 10.33 8.83 | 20-2241-30 


Surface Mount Reed Relays 


Fig. 1 Top View 0.018 (0.46) j— ;750. 750 + 
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Top View Electro Static Shield Top View Top View 
Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (Q) | Dropout (VDC) | Voltage (VDC) | RatingmA | Resistance (Q) | Time (msec.) | Resistance (Q) | Part No. ul 10 50 Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 | 35 7x1012 Z650-ND 11.96 10.35 8.88 SMRR1-5-150C 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 .150 35 7x1012 Z651-ND 12.74 11.03 9.46 SMRR2-5-150C 
3 5 150 3.8/0.5 250 500 .150 35 7x1012 Z653-ND 13.52 11.70 10.04 SMRR2-5-150F 
4 5 250 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z654-ND 11.05 9.35 7.82 SMRR2-5-250 
5 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x1012 Z655-ND 12.43 10.76 9.23 SMRR3-5-150 


Magnetic Sensors 


MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The magnetic field 
overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is removed, the reeds separate 
by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. FEATURES: « Long Life Expectancy — 10 million 
operations * Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that meets or exceeds UL requirements for fire retardation * Sealed 
Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty environments »* Wide gap performance makes magnet and switch alignment 
less critical. SPECIFICATIONS: * Contact Ratings: 30VDC or 30VAC maximum @ 0.3 Amp Maximum; 1.0 Amp Maximum Carry Current 
© Operating Temperature: -40°C ~ 100°C » Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations MATERIALS: ¢ Housing/Spacer/Cover: 
ABS Plastic (UL94V-0), white * Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made of copper or aluminum; Length: 12” (30.48cm) with ends 


stripped; Color: white « Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG model only) 
NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 


Make | Release 
Gap Gap Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | (mm) (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. 

1 31.75 40.64 | CKN6002-ND 6.56 5.67 4.77 4.33 | MPS9WGW 
2 31.75 31.75 | CKN6003-ND 8.10 7.00 5.90 5.34 | MPS20WGW 
3 25.40 33.02 | CKN6004-ND 6.94 6.00 5.05 4.58 | MPS45WGW 
4 31.75 40.64 | CKN6005-ND 7.72 6.67 5.62 5.09 | MPS7OWGW 
5 31.75 40.64 | CKN6006-ND 7.72 6.67 5.62 5.09 | MPS73WGW 
6 50.80 50.80 | CKN6007-ND 7.87 6.80 5.73 5.19 | MPS80WGW 
7 31.75 40.64 | CKN6008-ND 6.56 5.67 4.77 4.33 | MPS9S5SWGW. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2160 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HAMLIN 
Magnetic Reed Switches 


Reed Switches consists of two ferromagnetic reeds that when introduced to a 
magnetic field, attract toward each other to close. Once the magnetic field is 
removed, the contacts again spring open. Reed switches are ideal in auto, marine 
and moist environments including water, fuels, and dust-laden atmospheres. The 
smaller Ampere Turns number, the more sensitive the reed switch to magnetic fields. 


Fig. 3 


Fig. 4 (SMT) 


Epoxy Body 


Fig. 5 


Epoxy Body 


Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A c Part No. 1 10 50 Part No. 
Axial Lead Reed Switches 
6-12 10 170 0.5 0.5 45/.2 7.00 46.00 1.80 HE516-ND 1.37 1.16 97 MITI-3V1 6-12.5 
22-28 20 200 1.0 1.5 -8/.25 19.05 56.64 2.66 HE545-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 22-28 
27-33 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE536-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 27-33 
32-38 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE537-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE133-ND 81 69 58 MLRR-3 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE538-ND 81 69 58 MLRR-3 22-28 
32-38 20 200 1.0 12 71.2 15.24 56.64 2.66 HE539-ND 81 69 58 MLRR-3 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.0 6/.2 15.24 40.38 2.66 HE540-ND 85 72 -60 MLRR-4 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.0 6/.2 15.24 40.38 2.66 HE541-ND 85 72 60 MLRR-4 22-28 
10-20 10 200 0.5 0.8 -6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 81 69 58 MDSR-7 10-20 
20-25 10 200 0.5 0.8 6/.2 12.70 40.39 1.80 HE535-ND 81 69 58 MDSR-7 20-25 
17-28 10 300 0.5 AS .6/.2 15.24 40.38 2.28 HE501-ND 1.04 88 74 MDRR-6 17-28 
27-33 10 200 0.5 1.5 .6/.2 15.24 40.38 2.28 HE530-ND 1.04 88 74 MDRR-6 27-33 
37-43 10 200 0.5 1.5 6/.2 15.24 40.38 2.28 HE531-ND 1.04 88 74 MDRR-6 37-43 
12-23 10 200 0.5 12 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND 62 53 44 MDSR-4 12-23 
1 | -SPSr 27-33 10 200 05 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HES533-ND 62 53 44 | MDSR-4 27-33 
32-38 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE534-ND 72 61 51 MDSR-4 32-38 
12-33 10 200 0.5 1.2 .6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND 72 61 51 MDCG-4 12-33 
17-23 10 200 0.75 1.5 -75/.3 19.687 56.77 2.66 HE135-ND 98 83 69 MARR-2 17-23 
22-28 10 200 0.75 15 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE136-ND 98 83 69 MARR-2 22-28 
27-33 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE527-ND 98 83 69 MARR-2 27-33 
32-38 10 200 0.75 15 75/.3 19.05 56.64 2.66 HE528-ND 98 83 .69 | MARR-2 32-38 
17-23 10 1000 0.5 13 75/.3 19.05 56.77 2.66 HE544-ND 2.34 1.98 1.66 | MARR-5 17-23 
22-33 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.69 56.77 2.66 HE504-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 22-33 
32-38 10 1000 0.5 1.3 -75/.3 19.69 56.77 2.66 HE529-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 32-38 
27-33 50 200 1.5 3.0 -75/.3 19.69 56.64 2.84 HE546-ND 1.04 88 74 MRPR-3 27-33 
32-38 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE547-ND 1.04 88 .74 MRPR-3 32-38 
37-43 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE542-ND 1.04 88 74 MRPR-3 37-43 
17-23 50 250 1.0 2.5 -75/.3 20.32 56.64 2.84 HE543-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 17-23 
22-38 50 250 1.0 2.5. -75/.3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 22-38 
15-25 5 175 0.25 1.5 TA 14.73 51.66 2.54 HE506-ND 2.96 2.51 2.10 MDRR-DT 15-25 F 
30-35 5 175 0.25 15 él 14.73 51.66 2.54 HE532-ND 2.93 2.48 2.07 MDRR-DT 30-35 U 
50-65 50 500 1.5 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 50-65 
70-75 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE525-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 70-75 
80-85 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE526-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 80-85 
2; | teen 75-80 30 500 05 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 11.41 9.66 8.08 | DRR-DTH 75-80 
40-45 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE521-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 40-45 
45-50 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE522-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 45-50 
65-70 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE523-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 65-70 
85-90 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE524-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 85-90 
42-48 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE517-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 42-48 
47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE509-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 47-68 
1 SPST 67-73 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE518-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 67-73 
77-83 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE519-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 77-83 
87-93 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE520-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 87-93 
10-15 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 = 0.43 HE548-ND 1.14 94 79 59170-1-S-00-A 
3 SPST 15-20 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 = 0.43 HE550-ND 1.14 94 79 59170-1-T-00-A 
20-25 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 = 0.43 HE552-ND 1.14 94 79 59170-1-U-00-A 
Operate Release Switching | Switching Carry Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B C_ | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SMT Reed Switches 
0.5 1.2 17.52 19.30 2.84 | HE151CT-ND 84 2 -60 |HE151TR-ND 3,000 300.00/M| MDSM-4R 12-18 
1 PSeet 0.6 _ aus 0.5 0.8 | 16.64 21.03 1.27 | HE152CT-ND 1.26 1.08.90 |— = —| MDSM-7R 10-15 
0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE549CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE549TR-ND 2,000 554.00/M| 59170-1-S-00-D 
5 SPST 1.0 0.5 200VDC 0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE551CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE551TR-ND 2,000 554.00/M| 59170-1-T-00-D 
0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE553CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE553TR-ND 2,000 554.00/M| 59710-1-U-00-D 
Magnets (ord 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method Dim. (mm) Use with | Gauss Digi-Key Price Each Hamlin 
used to position the magnet depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic Fig. AxL |A.T.Range| Strength | Part No. 1 10 50 | Part No. 
techniques; perpendicular or parallel motion (up and down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), 1.57 Sq. x 12.70 10-38 45 HE510-ND 1.20 1.02 “86 | H-31 
shielding (passing a ferromagnetic material between the switch and magnet) or biasing which is using one 4.83 Sq. x 25.40 10-38 200 HE511-ND 2.99 253 2.12 | H-32 
magnet of opposite polarity to cancel another magnet's lines of force. 1 3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HE512-ND 1.63 1.38 1.15 | H-33 
6.35 Sq. x 25.4 10-68 260 HE513-ND. 3.41 2.89 2.42 | H-34 
3.05 Dia. x 14.99 10-38 120 HE155-ND. 1.85 1.57 1.32 | 315 
2 4.62 Dia x 25.40 10-68 155 HE154-ND. 1.98 1.68 1.41 | H-36 
3.81 Dia. x 19.81 10-38 175 HE514-ND 1.59 1.35 1.13 | 420 
6.00 Dia. x 25.00 10-68 235 HE515-ND. 4.52 3.83 3.20 | 625 
3 | 12.70 Dia. x5.08 | 10-38 800 HE153-ND 117 99 83 | CM-1 
Magnetic Reed Features: 
CHERRY ] mage ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 
So: Posi ion Sensors * Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12” long 
Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 9.243 CH402-ND® 3.27 2.91 2.42 MP201701 
1 Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 @.243 CH403-ND® 5.43 4.83 4.02 MP201702 
Smooth Barrel Actuator 1.00 @.243 CH411-ND 3.08 2.74 2.28 AS201701 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A .906 -550 CH405-ND@ 3.56 3.17 2.64 MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A -906 550 CH406-ND@ 5.48 4.88 4.06 MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator -906 550 CH412-ND@ 3.21 2.86 2.38 AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 .750 CH407-NDt@ 3.70 3.29 2.74 MP201901 
Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPDT-CO, .2A 1.125 -750 CH409-NDt@ 6.13 5.45 4.54 MP201903 
Flange Mount Actuator 1.125 750 CH413-ND® 3.48 3.10 2.58 AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 — CH410-ND 10.45 9.29 7.74 MP200701 
3 Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC, .2A 1.00 —_— CH709-ND@ 12.93 11.50 9.58 MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 _— CH710-ND@ 13.50 12.00 10.00 MP200703 
4 Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 — CH397-ND® 14.45 12.84 10.70 HE610400. 


+ Wire leads extend from opposite side of switch 1 RoHS Compliant 
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H A MI L | N Specifications: RoHS 


¢ Switching Voltage: SPST - N/O - 200VDC, SPST - HV - 300VDC, SPDT - 175VDC, SPST - N/C - 175VDC » Initial Contact Resistance: |=" 
0.2002 * Typical Operate Time: 1.00ms * Shock without False Operation: 100G’s, 11ms, 1/2 sine wave * Operate and Storage Tem- @) 


Magnetic Position Sensors __ perature: -20:c ~ 105°C 


4-40 Hole 


38.10, 


3A=5/16-24 Thread 


3B = M8 x 1.25 Thread 


Gull-Lead 


Must Digi-Key Matching 
Dimension (mm) Operate/Release Termination Sensor Price Each Magnet Price Each 
Fig. A B Distance (mm) or Wiring Part No. 1 10 50 Part No. 1 10 50 
SPST-N/O 
1 9.00 3.00 6.0/— 12” PVC Leads 59010-1-S-02-F-ND 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 9.00 3.00 4.5/— 12” PVC Leads 59010-1-T-02-F-ND 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 16.4 5.10 2.54/7.62 12” PVC Leads 59020-010-ND 5.62 4.76 3.98 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-010-NDe 2.83 2.40 2.01 57025-000-NDe 2.57 2.18 1.82 
1 5.10 15.24 6.0/— 12” PVC Leads 59021-1-S-02-A-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 6.0/— 12” PVC Leads 59021-1-S-02-F-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.5/— 12” PVC Leads 59021-1-T-02-A-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.5/— 12” PVC Leads 59021-1-T-02-F-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.0/— 12” PVC Leads 59021-1-U-02-A-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.0/— 12” PVC Leads 59021-1-U-02-F-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
2 17.78 4.32 1.90/13.97 PCB Pins 59045-010-ND 1.72 1.46 1.22 57045-000-ND 2.99 2.53 2.12 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-NDe 1.24 1.05 88 57050-000-ND* 3.09 2.62 2.19 
3A _— _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-010-ND» 3.67 3.11 2.60 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B — = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-010-ND 3.67 3.11 2.60 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
4 46.0 M12 10.0/30.0 16’ 4” HD Cable 59075-1-T-50-F-ND 16.20 13.55 11.05 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
4 46.0 M12 10.0/30.0 20” HD Cable 59075-1-U-03-A-ND 18.69 15.82 13.23 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
5 = = 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-010-ND 8.94 7.57 6.33 = = = = 
6 _ _— 3.81/20.32 Connector 59105-010-ND 4.29 3.63 3.04 57105-000-ND 2.67 2.26 1.89 
7 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-010-NDe 3.74 3.17 2.65 57125-000-ND* 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-010-ND 6.08 5.15 4.31 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-010-ND 2.86 2.42 2.03 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-010-NDe 3.06 2.59 217 57145-000-ND* 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-010-NDe 3.06 2.59 2.17 57150-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-010-ND 2.02 1.71 1.43 57050-000-ND 3.09 2.62 2.19 
10 16 2.51 7.5/— Gull Lead SMT 59165-1-S-00-C-ND 1.07 91 76 = = = — 
10 16 2.51 6.5/ — Gull Lead SMT 59165-1-T-00-C-ND 1.07 91 76 = = = = 
10 16 2.51 5.0/ — Gull Lead SMT 59165-1-U-00-C-ND 1.07 91 76 = = — = 
SPST-HV-N/O 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-020-NDt 3.28 2.78 2.33 57025-000-NDt 2.57 2.18 1.82 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB Pins 59050-020-NDt 1.72 1.46 1.22 57050-000-NDt 3.09 2.62 2.19 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57065-000-NDt 3.19 2.70 2.26 
3B _ _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57070-000-NDt 2.99 2.53 2.12 
6 = = 3.81/20.32 Connector 59105-020-NDt 4.91 4.16 3.48 57105-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
tL 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDt 4.32 3.66 3.06 57125-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-020-ND 6.44 5.45 4.56 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-020-NDft 3.48 2.95 2.47 57140-000-NDt 2.86 2.42 2.03 
£ 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57145-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57150-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
SPDT-O/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-030-NDe 4.78 4.05 3.39 57025-000-ND* 2.57 2.18 1.82 
3A _— _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-030-NDe 5.30 4.49 3.75 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-030-ND 5.30 4.49 3.75 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
5 _— _— 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-030-ND 9.39 7.95 6.65 = = _— _— 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-030-ND 7.70 6.52 5.46 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-030-NDe 5.10 4.32 3.62 57140-000-ND» 2.86 2.42 2.03 
eA 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-030-NDe 5.07 4.29 3.59 57145-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-030-NDe 4.94 4.18 3.50 57150-000-ND* 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-030-ND 4.03 3.41 2.86 57050-000-ND 3.09 2.62 2.19 
SPST-N/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-040-ND 4.52 3.83 3.20 57025-000-ND 2.57 2.18 1.82 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-040-ND 4.97 4.21 3.52 57065-000-ND 3.19 2.70 2.26 
3B _— _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-040-ND 4.97 4.21 3.52 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
8 23.01 19.05 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-040-ND 4.81 4.07 3.41 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 


$69.95 
$49.95 


° HE1-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard case .. 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard case ... 


Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LS01/02 series are for vertical tank mounting 
and LSO03 is for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automotive, control-test and measurement 
industries. Sensors are made of strong Polyimide material and include seals and mounting nut. 


Specifications: ¢ Switching Current: 0.5A * Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.| A B Bushing | Temperature or Wiring Part No. il 10 50 | Part No. 
1 | 42.5 24 | M8x1.25] O°C~70°C | 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 19.57 17.46 14.15) LS01-1A71-PA-500W 
2 | 72.5 23.5 | M10x1.0 |-20°C ~ 100°C} 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 19.99 17.84 14.46 | LS02-1A71-PA-500W 
3 | 80 17.2 | M16x1.5 |-20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1002-ND_ 24.99 22.31 18.08 | LS03-1A66-PA-500W. 
RADIAL M AG N ET | N Cc Gauss Digi-Key Price Each 
Description Strength Part No. id 10 50 100 
1” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.05 1.80 1.60 1.42 
M ag n ets 3/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1001-ND 1.20 1.16 1.05 96 
1/2” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1002-ND 60 54 48 46 
1/4” Dia. x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND .36 34 32 .30 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth magnets. These 1/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1004-ND .20 19 18 16 
magnets are nickel plated. Neodymium Magnets are the most powerful 1/4” Dia. x 1/16” Thick 10,800 469-1005-ND 13 12 sf -10 
permanent magnetic materials commercially available. Increasing the size 1” x 2" x 1/8” Thick 10,800 469-1006-ND 4.80 4.50 4.14 3.84 
of a magnet also incteases magnetic strangth. 1" x 2" x 1/4" Thick 10,800 469-1007-ND 7.95 7.20 6.75 5.56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Coil Coil Switching Carry Digi-Key Price Each SRC Devices 
SRC @) DEVICES Reed Relays Fig.| Circuit | Voltage (DC)| Resistance | Current (A) | Current (A) | Part No. 1 10 50. | Part No. 
SPST 12 1000 0.5 2: 420-1024-ND* 3.80 3.22 2.70 | DSS41A12B 
SRC Devices offers a selection of molded SIP and DIP 14 Reed Relays to meet customer applications. SPST 24 2000 0.5 2 420-1025-ND 3.61 3.06 2.56 | DSS41A24 
The DSS4 was developed several years ago and continues to be the relay of choice for hook switch in SPST 24 2000 0.5 2 420-1026-ND* 4.13 3.50 2.54 | DSS41A24B 
modems and general purpose applications. Features: * High reliability switching * Long operating life SPST 5 500 0.5 2 420-1008-ND 4.06 3.44 2.88 | PRMA1A05 
(>1 billion operations) » Capable of switching up to 1000V * Automatic insertion design. The PRMA SPST 5 500 0.5 2 420-1009-ND* 4.29 3.63 3.04 | PRMA1A05B 
offers a variety of contacts and schematics to meet the needs of a wide range of applications. Some SPST 12 1000 0.5 2 420-1010-ND 4.06 3.44 2.88 | PRMA1A12 
applications include: * Automatic test equipment * Process control * High-end security systems * Metering SPST 24 2150 0.5 2 420-1011-ND 4.39 3.72 3.11 | PRMA1A24 
SPST N/C 5 500 0.5 2 420-1016-ND 5.72 4.84 4.05 | PRMA1B05 
SPST N/C 12 1000 0.5 2 420-1017-ND 5.72 4.84 4.05 | PRMA1B12 
SPST N/C 24 2150 0.5 2 420-1101-ND 6.05 6.12 4.28 | PRMA1B24 
2 | SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1018-ND 8.01 6.93 5.93 | PRMA1C05 
SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1019-ND* 8.63 7.47 6.40 | PRMA1CO5B 
SPDT O/C 12 500 0.25 0.4 420-1020-ND 8.01 6.93 5.93 | PRMA1C12 
DPST 5 140 0.5 2 420-1012-ND 6.50 5.50 4.60 | PRMA2A05 
DPST § 140 0.5 2 420-1013-ND* 7.31 6.19 5.18 | PRMA2A05B 
DPST 12 500 0.5 2 420-1014-ND 6.50 5.50 4.60 | PRMA2A12 
Diode — pin #2 DPST 24 2150 0.5 2 420-1015-ND 6.83 5.78 4.83 | PRMA2A24 
is positive Was SPDT 24 2150 0.25 04 420-1102-ND 10.34 8.75 7.32 | PRMA1C24 
PRMA1C PRMA2A aE 
* With Diode 
Ultra-Mini Reed Switches Rons 
SRC Devices Industry unique flat bladed, square reed switches. Operate ATe | Release AT* | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
Ideally suited for small signal to moderate load switching tasks. With | Gircuit_ | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current Current | PartNo. 100 Part No. 
sputtered ruthenium contacts and laser-sealed glass, the FR series 7 7 
reed switch from SRC Devices is one of the most reliable reed switches Fig. 1 — Axial Lead OverMolded Switches 
available today. In addition, our square glass and flat leads allow for 
seamless integration into a high speed, automated assembly process | SPST 10-15 5-30 | 175VDC/VAC| 0.258 0.5A | 420-1035-ND 3.15 26.68 «111.55 181.88 | UM2S1015 
via our standard SMT configuration. SRC Devices reed switches are | SPST 10-20 5-30 | 175VDC/VAC| 0.254 0.5A | 420-1036-ND 2.89 24.48 102.35 +~—«-166.88 | UM2S1020 
the only reed switches fully SMT compatible by design, with or without 
avermolding. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere | SPST 10-30 5-30 175VDCIVAC | 0.25A 05A | 420-1037-ND 289 2448 10235 166.88 | UM2S1030 
ae aa the reed switch contacts to close is called the | spgy 15-20 5-30 175VDC/VAC | 025A 0.5A 420-1038-ND 3.15 26.68 111.55 181.88 | UM2S1520 
; SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1040-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | UM2S2025 
Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry Digi-Key Cut Tape Pricing SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current Current Part No. a 10 50 Part No. 
6.93 Fig. 2— SMT OverMolded Reed Switches 
5.89 —| SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.54 420-1033-1-ND 2.93 26.10 105.75 UM2376 
SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1034-1-ND 1.98 17.69 71.68 UM2378 
10.16 —-| © Operate and Release values are given in Ampere-Turns. 
Magnetic Reed Switches (Ors) 
Reed switches have been used in thousands of applications from Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
non contac Swtelies ty Sarg Gunns Soaed ad poston Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current Current | PartNo. 1 100 Part No. 
hermitically sealed for operation in the most demanding environ- SPST 10-15 5-15 200VDCVAC] 0 a Te a 66. 14.03 5865 95.63 | FR2S1015-051500 
ments. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere Turns) : . : : 
required to cause the reed switch contacts to close is called the | SPST 10-20 5-20 | 200VDC/VAC] —0.5A 1.5A | 420-1001-ND 153 1293 54.05 88.13 | FR2S1020-052000 
pullin or operate AT SPST 15-20 5-20 | 200VDC/VAC] 0.5A 1.5A | 420-1002-ND 166 14.03 58.65 95.63 | FR2S1520-052000 
‘ SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1003-ND 1.53 12.93 54.05 88.13 | FR2S1525-0525 
SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1004-ND 1.66 14.03 58.65 95.63 | FR2S2025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1005-ND 1.53 12.93 54.05 88.13 | FR2S2030-053000 
Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing*| SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current | Current Part No. it 10 50 3,000 Part No. 
Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1006-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M FR2249 
SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1007-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M FR2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1027-1-ND 1.79 15.95 64.63 715.00/M FR2282 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1104-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2024 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1028-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2025 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1029-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2026 
© Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
i ] 
Over Molded Reed Switches [Sass] 
All the advantages of the non-molded DYAD®, plus the added Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
strength of a low-stress plastic encapsulation. The SRC Devices | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current Current | PartNo. 1 10 50 100 Part No. 
Molded DYAD is designed for the harshest, most demanding Axial Lead OverMolded Switches 
applications. This plastic shell provides superior mechanical | gp¢r 10-15 5-30 | 200VDC/VAC| 0.5A {5A | 420-1047-ND 198 1678 70.15 114.38 | CM15S1015 
strength, eliminates concerns over handling glass switches, and | pcr 10-20 5-30 200vpcvac| 0.5A 1.54 | 420-1048-ND 1.85 1568 6555 106.88 | CM15S1020 
provides an ideal solution for high speed, automated assembly | spst | 19-30 5-30 | 200VDC/VAC] 0.5A 15A | 420-1049-ND 185 15.68 65.55 106.88 | CM15S1030 
environments. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere | spgt | 45-00 5-30 | 200VDC/VAC| 0.5 158 | 420-1050-ND 198 16.78 = 70.15 114.38 | CMi15S1520 
Tums) required to cause the reed switch contacts to closa is. called | pst 15-25 5-30 | 200VDC/VAC} —0.5A 1.5A | 420-1051-ND 185 15.68 +6555 106.88 | CM15S1525 
the pull-in or operate AT. SPST 20-25 5-30 200VDCVAC | _0.5A 1.58 | 420-1052-ND 1.98 16.78 ~— 70.15 114.38 | CM15S2025 
Applications: SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1060-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 | CM5S1020 
Security SPST 15-20 5-30 175VDCNVAC 0.25A 0.5 420-1062-ND 3.48 29.43 123.05 200.63 | CM5S1520 
* Proximity Sensing SPST 15-25 5-30 175VDCNVAC 0.25A 0.5A 420-1063-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 | CM5S1525 
éSmoke Marine SPST 20-25 5-30 175VDCIVAC | 0.254 0.5A 420-1064-ND 3.48 29.43 123.05 200.63 | CM5S2025 
Automotive 
Level Sensor Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* SRC Devices 
+ Lamp Current Sensor Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | Part No. 10 5 Qty. Pricing Part No. 
SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1041-1-ND 2.31 20.59 83.43 1,000 1030.00 | CM15-2024 
SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1042-1-ND 2.18 19.43 78.73 1,000 972.00 | CM15-2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1043-1-ND 2.11 18.85 76.38 = — | CM15-2282 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1044-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2025 
SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1045-1-ND 2.18 19.43 78.73 | 2,000 972.00/M | CM15-2249 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1046-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2026 
SPST 10-15 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1053-1-ND 3.54 31.61 128.08 = — | CMS5-2319 
SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1054-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 1553.00/M | CM5-2315 
SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1055-1-ND 4.16 37.12 150.40 = — | CM5-2376 
SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1056-1-ND 3.54 31.61 128.08 _ — | CM5-2325 
SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1057-1-ND 4.16 37.12 150.40 = — | CM5-2341 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2163 


=@iOTO—. Magnetic Reed Switches 


Fig. 2 — SMT, Gull Wing Fig. 3 — SMT, J-Lead 


f= 
oc J, 
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Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms/ps) A B Cc Part No. 1 10 50 Part No. 
SPST 14-23 10 200 0.5 1 .25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1168-ND 88 15 63 | RI-O1BAA 
SPST 16-25 10 200 0.5 1 .35/50 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1169-ND 88 15 63 | RI-O1CA 
SPST 7-21 10 200 0.5 0.5 30/70 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1170-ND 1.37 1.16 97 | RI-02A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1171-ND 1.01 86 72 | RI-03A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 -25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1172-ND 1.01 86 72 | RI-O7AA 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1188-ND 1.07 91 76 | RI-21A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1087-ND 1.07 91 76 | RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 15 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1086-ND 1.07 91 76 | RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.25 1 10/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1085-ND 1.07 91 76 | Rl-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1088-ND 1.07 91 76 | Rl-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1089-ND 1.07 91 76 | Rl-23C 
SPST 18-32 15 200 1 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1092-ND 1.07 91 76 | RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1091-ND 1.07 91 76 | RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 15 .25/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1090-ND 1.07 91 76 | RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1093-ND 1.07 91 76 | Rl-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1094-ND 1.07 91 76 | RI-25C 
1 SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1082-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1081-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 15 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1080-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-27AAA 
SPST 20-34 20 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1191-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-29A 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1083-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1099-ND 1.56 1.32 111 RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1098-ND 1.56 1.32 1.11 RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 35/30 -807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1100-ND 1.56 1.32 11 RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 -35/30 -807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1101-ND 1.56 1.32 1.11 RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1102-ND 1.56 1.32 1.11 RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1103-ND 1.56 1.32 111 RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1104-ND 1.56 1.32 111 RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1121-ND 1.56 1.32 11 RIGOGP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 -394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1122-ND 1.56 1.32 1.11 RIG0GP1520 
SPST 7-14 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1077-ND 2.08 1.76 1.48 | RI-70CTA 
SPST 7-15 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1123-ND 2.08 1.76 1.48 | RI70GP0715 
SPST 5-15 § 200 0.35 0.5 35/20 -19 (5) 1.81 (46) .07 (1.8) 306-1144-ND 2.76 2.34 1.96 | RI-80GP0515 
SPDT 10-30 § 175 0.4 0.5 1.0/1.0 .590 (15) 1.988 (50.5) 1 (2.54) 306-1143-ND 4.36 3.69 3.09 | RI-90GP1030 
Max. DC Switching} Carry | Operate/ Cut Tape Tape and Reel 
Ampere | Contact Rating) Current |Current] Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) |(Amps)| _(ms/js) Package A B c Part No. 1 10 50 Part No. 7,000 Part No. 
SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing .196 (5) 342 (8.7) .07 (1.8) 306-1145-1-ND 3.06 2.59 2.17 306-1145-2-ND 1222.00/M RI-80SMD0515G1 
2 | SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing 196 (5) 4 (10.16) —.07 (1.8) 306-1146-1-ND 3.06 2.59 2.17 306-1146-2-ND 1222.00/M RI-80SMD0515G2 
SPST 9-15 10 200 0.5 0.5 30/70 Gullwing | .394 (10) .768 (19.5) .069 (1.75) 306-1190-1-ND 1.69 1.43 1.20 306-1190-2-ND 676.00/M Rl-O2SMD-G2 
3 | SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 J-Lead 196 (5) 279 (7.1) .07 (1.8) 306-1147-1-ND 3.22 2.73 2.28 306-1147-2-ND 1287.00/M RI-80SMD0515J 
Max. DC | Switching} Carry Cut Tape Tape and Reel 
Ampere | Contact Rating | Current |Current Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) |(Amps) | Package A B c D Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 
SPST 30-50 § 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) 091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1148-1-ND 4.91 416 3.48) 306-1148-2-ND 2265.00/M CT05-3050-G1 
SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1149-1-ND 4.91 4.16 3.48) 306-1149-2-ND 2265.00/M CT05-1535-G1 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 J-Lead .252 (6.4) 091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1150-1-ND 5.30 4.49 3.75) 306-1150-2-ND 2445.00/M CT05-3050-J1 
4 | SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 J-Lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1151-1-ND 5.30 4.49 3.75) 306-1151-2-ND 2445.00/M CT05-1535-J1 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) _.095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1125-1-ND 2.70 2.29 1.91] 306-1125-2-ND 1079.00/M CT10-1530-G1 
SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1124-1-ND 2.70 2.29 1.91) 306-1124-2-ND 1079.00/M CT10-1540-G1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 [Gullwing | .458 (11.63) —_.095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1126-1-ND 2.70 2.29 1.91| 306-1126-2-ND 1079.00/M CT10-2540-G1 


M ti R d Rolls! Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, PCB or 
MEDER agne Ic ee pia se panel mounting. Use for telephone hook switch detection, door and window sensing, limit switches for garage 

doors, hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor operation, available in various 
electronic Sensors ®) magnetic sensitivities, perfect for auto-insert equipment and auto-mated processes. All sensors will actuate 
when a magnetic field is introduced to them and will remain actuated until the magnetic field is removed. Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 85°C; -20°C ~ 130°C for Fig. 3. 


Dimensions Cut Tape 
(mm) Switching Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Meder 
Fig. Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. 1 10 50 | PartNo. ty. Pricing Part No. 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100mm PVC Leads 374-1023-ND 9.95 8.88 7.20 | = — — | MK18-B-100W 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100mm PVC Leads 374-1024-ND 9.95 8.88 7.20 | — — — | MK18-C-100W 
1 SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500mm PVC Leads 374-1027-ND 6.37 5.69 461 | — — — | MK3-1A71B-500W 
SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500mm PVC Leads 374-1028-ND 6.37 5.69 461 | — = — | MK03-1A66C-500W ra 
SPST-NC 25.50 5.75 175 0.25 500mm PVC Leads 374-1029-ND 11.12 9.92 8.04 | — —_ — | MK3-1B90C-500W UA 
SPST-NO/NC | 25.50 5.75 175 0.25 500mm PVC Leads 374-1030-ND 11.77 10.50 8.51 | — = — | MK3-1C90C-500W “M5 X .5 Threads 
SPST-NO 16.00 2.50 | 200 0.5 SMD 374-1013-1-ND 1.85 1.66 1.34 | 374-1013-2-ND 2,500 741.00/M | MK15-B-2 
9 SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1017-1-ND 2.21 1.98 1.60 | 374-1017-2-ND 2,500 884.00/M | MK16-B-2 
SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1019-1-ND 2.21 1.98 1.60 | 374-1019-2-ND 2,500 884.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMD 374-1021-1-ND 2.86 2.56 2.07 | 374-1021-2-ND 2,000 | 1144.00/M | MK17-B-2 
3 SPST-NO_ | 24.90 — 180 0.5 500mm PVC Leads 374-1007-ND 12.68 11.31 917 |= = — _| MK11-1A71C-500W 
SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1039-1-ND 8.19 6.93 5.80 | 374-1039-2-ND 1,000 3276.00 | CRRO5S-1A 
4 SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1040-1-ND 11.96 10.12 8.47 | 374-1040-2-ND 1,000 5152.00 | CRROS-1AS 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1041-1-ND 9.02 7.81 6.68 | 374-1041-2-ND 1,000 4511.00 | CRFO5-1A 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1042-1-ND 11.91 10.31 8.82 | 374-1042-2-ND 1,000 6091.00 | CRFO5-1AS 
5 SPST-NO 2.8 2.05 3.0 100 SMD 374-1045-1-ND 14.49 12.77 11.22 | = _— — | MMS-B-2 
6 SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1047-5-ND 7.22 6.11 5.11 |= — — | MS05-1A87-75DHR 
SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1050-5-ND 8.22 6.96 5.82 | = = — | MS12-1A87-75D 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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G6U-FL-Y JU — Latching 
8x ‘ ; ree 535 
/00.85 21 | 2: inact 
Lg. Bae 
Hitt 5:20 ae 
Top View Top View Single Coil Latch 
Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
PC Mount Low Signal Relays 
3 60 30/10/200 72204-NDt 262 236 2.10 GBV-1-D03 
5 167 80/10/20 Z773-NDt 262 236 2.10 GSV-1-DC5 
6 240 80/10/200 72538-ND: 2.62 236 2.10 GSV-1-DC6 
SPOT 9 540 1 05 gorio/200 | 5 | 10x12.6x7.5 F680 NDE 2.62 236 2.10 GBV-1-DC9 
12 960 80/10/200 Z774-NDt 262 236 210 GSV-1-DC12 
24 3,840 80/10/200 Z775-NDt 262 236 2.10 GSV-1-DC24 
3. «18 75/5/120 72185-ND 3.22 291 2.58 G5V-2-DC3 
5 50 75/5/20 7767-ND 3.22 2.91 258 GSV-2-DC5 
‘ 12 288 2 05 75/5120 | 7/3 |11.5x20.5x10.1} Z768-ND 3.22 291 258 GSV-2-DC12 
24° 1,152 75/5/20 7769-ND 3.22 291 2.58 GSV-2-DC24 
48 4,000 75/5/20 72255-ND 3.81 3.44 3.06 GSV-2-DC48 
— 5 70 75/5/20 Z770-ND 3.46 3.12 277 G5V-2-H-DC5 
12 400 2 05 75/5120 | 7/3 |11.5x20.5x10.1} 2771-ND 3.46 3.12 277 GSV-2-H-DC12 
24 1,600 75/5/20 2772-ND 3.46 312 277 G5V-2-H-DC24 
3 60 75/5/150 72203-ND 3.56 3.21 2.85 G5V-2-H1-DC3 
5 166.7 75/5/50 7108-ND 3.56 3.21 2.85 G5V-2-H1-DC5 
12 960 7 a 75550 | 7/3 | 14-5x20.5x10.11 F409. 3.56 3.21 2.85 GSV-2-H1-DC12 
24 2,880 75/5/150 Z110-ND 3.56 3.21 2.85 GSV-2-H1-DC24 
5 125 70/10/150 Z105-NDE 5.46 4.92 437 G6A234PSTUSDCSBYOMZ 
2 720 1 06 7orioi50 | 5/5 | 8.4x20.2x10.1 | Z106-NDE 5.46 4.92 437 G6A234PSTUSDC12BYOMZ 
24 2,880 70/10/50 Z107-ND$ 5.46 4.92 437 G6A-234P-ST-US-DC24 
3. 45 70/10/150 7122-NDE 5.46 4.92 437 G6A274PSTUSDC3BYOMZ 
2] DPOT 5 125 70/10/150 7123-ND$ 5.46 4.92 437 G6A274PSTUSDCSBYOMZ 
2 720 ; a5 7010150 | 5g | gayopaxto4 | 2124-NDE 5.46 4.92 437 G6A274PSTUSDC12BYOMZ 
24 2,880 ; 70/10/150 4x20.2101 | 7 195-NDE 5.46 4.92 437 G6A274PSTUSDC24BYOMZ 
24 1,440 70/10/150 72246-ND$ 470 424 3.77 G6A-274P-ST40-US-DC24 
48 9,750 75/5/150 72256-ND+ 5.63 5.07 451 G6A-274P-ST-US-DC48 
5 125 70/10/150 7706-ND 4.96 4.46 3.97 G5A-237P-DC5 
2 720 1 05 7oriois0 | 5/5 | 7.9x16x9.9 | Z707-ND 4.96 4.46 3.97 G5A-237P-DC12 
x! ppor 24 2,880 70/10/50 7708-ND 5.09 459 4.08 G5A-237P-DC24 
5 125 70/10/150 7942-ND 5.37 4.84 4.30 G5A-234P-DC5 
2 720 1 05 7orioi50 | 5/5 extex9.9 | 7943-ND 5.37 4.84 4.30 G5A-234P-DC12 
24 2,880 70/10/150 7944-ND 5.37 484 4.30 G5A-234P-DC24 
5 63 70/10/190 7761-ND 451 4.06 3.61 G6E-134P-L-ST-US-DC5 
12 360 3 06 zoos | 5/5 axt6xa.9 | 7762-ND 451 4.06 3.61 G6E-134P-L-ST-US-DC12 
24 1,440 70/10/190 7763-ND 417 3.76 3.34 G6E-134P-L-ST-US-DC24 
3. 45 70/10/190 72599-ND$ 470 4.23 3.76 G6E-134P-ST-US-DC3 
4). oSeDE 9 405 8 0.2 vonoriga | 9 | 8:38x16x9.91 | F5600.nD$ 4.70 4.23 3.76 G6E-134P-ST-US-DC9 
5 125 70/10/190 7830-ND$ 470 4.23 3.76 G6E-134P-ST-US-DC5 
12 720 3 02 7orionigo | 5/5 | 7.9x16x9.9 | ze31-ND$ 470 423 3.76 G6E-134P-ST-US-DC12 
24 2,880 70/10/190 7832-ND$ 470 4.23 3.76 G6E-134P-ST-US-DC24 
5 69 70/10/150 7940-ND$ 11.81 70.64 9.46 G6A-434P-STUS-DC5 
5 69 70/10/50 72257-ND+ 11:81 10.64 9.46 G6A-474P-ST-US-DC5 
S|) -4PDT 12 400 ] 0.3 7onoiso | “7 — | 84x85.4x10.1 | 7506 ng 11.81 10.64 9.46 G6A-434P-ST-US-DC12 
24 1,600 70/10/150 7941-ND$ 11.81 10.64 9.46 G6A-434P-STUS-DC24 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
45 1379 75/10/150 72131-ND 4.35 3.92 3.48 G6U-2P-Y-DC4.5 
5 173.4 75/10/150 72132-ND 4.35 3.92 3.48 G6U-2P-Y-DC5 
& | -DPDT 12 976.8 1 a msriois0 | 93 | 9x10.6x5.7 | 75433.Np 4.35 3.92 3.48 G6u-2P-Y-DC12 
24 2,600.5 75/10/150 72134-ND 4.35 3.92 3.48 G6u-2P-Y-DC24 
45 194 75/5/200 Z115-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-DC4.5 
5 237 75/5/200 Z116-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-DC5 
12 1,407 i os 755/200 | 98 5x10x6.5 |) 7447-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-DC12 
24 5,220 75/5/200 7118-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-DC24 
7 | DpoT 3. «9 80/10/150 72658-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-Y-DC3 
45 194 75/5/200 7131-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-Y-DC4.5 
5 237 1 03 75/5/7200 | 3/3 5x10x6.5 | Z132-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-Y-DC5 
12 1,407 75/5/200 7133-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-Y-DC12 
24 5,220 75/5/200 7134-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2P-Y-DC24 
Ultracompact — TELECOM (SMT) 
3 625 75/10/150 72526TR-ND 870.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC3 
6 | DPOT 45 1379 1 03 zsriois0 | 3/3 | 9xt0.6x5.7 | 20136-ND 4.35 3.92 3.48 G6U-2FS-Y-DC4.5 
45 1379 75/10/150 72135TR-ND 892.40/400 G6U-2FS-Y-TR-DC4.5 
+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
75/10/150 72136-ND 4.35 3.92 3.48 G6U-2FS-Y-DC5 
S178 1 08 oso | 98 9x10.6%5.7 | 70436TR-ND 870.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DCS 
75/10/150 72137-ND 435 3.92 3.48 G6u-2FS-Y-DC12 
12 976.8 1 08 oso | 38 9x10.6x5.7 | 70437 TR-ND 870.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC12 
75/10/150 72138-ND 435 3.92 3.48 G6U-2FS-Y-DC24 
ee se 0008, = 03 zsriois0 | 9/3 | 9x10.6x5.7 | Zo43eTR-ND 870.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC24 
3. 625 1 03 75/10/150 | 3/3 | 9x10.6x5.7_| Z2525TR-ND 932,80/400 G6J-2FL-Y-TR-DC3 
6 | DPOT 75/10/150 72139-ND 435 3.92 3.48 G6d-2FL-¥-DC4.5 
ga: 1819 1 03 wioso | 3% 9x10.6x5.7 | 79430TR-ND 891.20/400 G6J-2FL-Y-TR-DC4.5 
75/10/150 72140-ND 435 3.92 3.48 G6J-2FL-¥-DC5 
5 Ws l 0.3 io50 | 38 9x10.6x5.7 | 79440TR-ND 870.00/400 G6J-2FL-Y-TR-DC5 
75/10/150 72141-ND 435 3.92 3.48 G6u-2FL-¥-DC12 
Ja: “8768 d id zsriois0 | 9/3 | 9x10.6x5.7 | Zo44tTR-ND 957.40/400 G6J-2FL-Y-TR-DC12 
75/10/150 72142-ND 435 3.92 3.48 G6J-2FL-Y-DC24 
ae 28008 ae msriois0 | 9/3 | 9¥10.6x5.7 | Zo44oTR-ND 870.00/400 G6J-2FL-Y-TR-DC24 
3. «Ot 75/5/200 72186-ND 435 3.92 3.48 G6K-2F-DC3 
45 194 1 08 75/5/2000 | 38 5x10X6.5 | 7141-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2F-DC4.5 
5 237 75/5/200 Z112-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2F-DC5 
5 237 1 08 soso | 38 5.2x10%6.5 | 7449TR-ND 3910.50/1,800 G6K-2F-TR-DC5 
121,407 75/5/200 Z113-ND 435 3.92 3.48 G6K-2F-DC12 
121,315 | 03 sortonso | 9S | 52x10x65 | F443TR-ND 1955.25/900 G6K-2F-TR-DC12 
245,220 1 03 75/5/200 | _3/3 5x10x6.5 | _Z114-ND 435 3.92 3.48 G6K-2F-DC24 
3. «Ot 75/5/200 72354-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2F-Y-DC3 
45 194 | 03 75/5200 | 39 5x10x6.5 | 7497-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2F-Y-DC4.5 
5 237 75/5/200 7128-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-2F-V-DC5 
7 | opor 5 237 d 0.3 soso | 39 5.2x10%6.5 | 7498TR-ND 1955.25/900 @6K-2F-Y-TR-DC5 
121,407 75/5/200 7129-ND 435 3.92 3.48 G6K-2F-Y-DC12 
121,315 : 03 sonora | 33 | 52x10x65 | 71o9TR-ND 1955.25/900 G6K-2F-Y-TR-DC12 
245,220 75/5/200 7130-ND 435 3.92 3.48 G6K-2F-Y-DC24 
24 5,220 i 03 soriotso | 93 | 5:2x10x65 | ai30TR-ND 1955.25/900 G6K-2F-Y-TR-DC24 
45 194 75/5/200 Z135-ND 435 3.92 3.48 G6K-26-Y-D04.5 
5 237 75/5/200 7136-ND 435 3.92 3.48 G6K-26-Y-DC5 
5 237 80/10/150 22657TR-ND 1955.25/900 G6K-2G-TR-DCS 
12 1,407 1 ad 75/5200 | 38 5.2x10%6.5 | 7437-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-26-Y-DC12 
12 1315 80/10/150 22656TR-ND 1955.25/900 G6K-26-TR-DC12 
24 5,220 75/5/200 7138-ND 4.35 3.92 3.48 G6K-26-Y-DC24 
3. 625 75/10/150 71230-ND 218 1.96 174 G6L-1F-DC3 
45 140.4 75/10/150 71231-ND 2.01 1/82 1/61 G6L-1F-DC4.5 
8 | SPST 5 474 1 03 zsriois0 | 5/5 | 4.0x10.6x7 | 21232-ND 218 1.96 174 G6L-1F-DC5 
12 9798 75/10/150 71233-ND 218 1.96 174 G6L-1F-DC12 
24 2504 75/10/150 72040-ND 221 2.00 177 G6L-1F-DC24 
5 178 75/10/120 7827-ND 6.80 6.12 5.44 G6H-2F-DC5 
9 | DPOT 12 1,028 1 05 7rioi20 | 3/2 5.2x14x9 | 7828-ND 6.80 6.12 5.44 G6H-2F-DC12 
24 2,880 75/10/120 7829-ND 6.80 6.12 5.44 G6H-2F-DC24 
45 145 75/10/200 72601-ND 5.06 4.56 4.05 G6S-2-DC4.5 
5 178 75/10/200 72615-ND 5.06 456 4.05 G6S-2-DCSBYOMR 
to] opor 9 579 2 05 zsrio200 | 4/4 | 9.2x14.8x7.3 | 22609-ND 5.06 456 4.05 G6S2DC9BYOMR 
12 1,028 75/10/200 72607-ND 5.06 456 4.05 G6S20612BYOMR 
24 2,880 75/10/200 72608-ND 5.68 5.12 455 G6S20C24BYOMR 
3 643 75/10/200 72187-ND 5.17 4.66 414 G6S2FDC3BYOMR 
3 e4g |2@30VAC 0.5 7siio/200 | 4/4 | 7-3x14.8x9.2 | ore7TR-ND 1057.00/400 G6S2FTRDC3BYOMR 
5 178 75/10/200 7888-ND 5.17 4.66 414 G6S2FDCSBYOMR 
Be ~ Are || eS SOvAG 08 zsrio200 | 4/4 | 7-8x14.8x92 | FeeeTR-ND 1057.00/400 G6S2FTROCSBYOMR 
121,028 75/10/200 7889-ND 5.17 4.66 414 G6S2FDC12BYOMR 
11] DPDT 12 1028 [27 @30VAC 0.5 zsrio200 | 4/4 | 7-8x14.8x92 | eeoTR-ND 1057.00/400 G6S2FTRDC12BYOMR 
242,880 75/10/200 7890-ND 5.90 5.32 473 G6S2FDC24BYOMR 
24 2.880 |2@30VAC 0.5 miio/t70 | 4/4 | 7-3x14.8x9.2 | Dgc0TR-ND 1180.80/400 @6S2FTRDC24BYOMR 
5 178 75/10/200 7891-ND 5.17 4.66 414 G6S2GDC5BYOMR 
12 1,028 |2@30vAC 05 750200 | 4/4 | 7.3x14.8x9.2 | Z892-ND 5.31 478 425 G6S2GDC12BYOMR 
24 2,880 75110/200 7893-ND 5.90 5.32 473 G6S2GDC24BYOMR 
3. 643 75/10/200 72540-ND$ 4.64 4.18 371 G6H-2-DC3 
5 178 75/10/200 7740-ND$ 4.64 418 371 G6H-2-DC5 
6 257 75/10/200 72541-ND¢ 4.64 418 371 G6H-2-DC6 
12) <DEDT 9 579 1 05 zsio/200 | 3/2 5x14x9 | 79542-ND$ 4.64 4.18 371 @6H-2-DC9 
12 1,028 75/10/200 7741-NDE 4.64 418 371 G6H-2-D612 
24 2,880 75/10/200 7742-ND$ 5.83 5.25 4.66 G6H-2-D624 
3 50 75/10/150 71226-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1P-DC3 
45° 1125 75/10/150 71227-ND 2.01 1182 1.61 G6L-1P-DC4.5 
8 | SPST 5 139 1 03 zsriois0 | 5/5 | 4.ox10.6x7 | 21228-ND 218 1.96 174 G6L-1P-DC5 
12 800 75/10/150 71229-ND 218 196 174 G6L-1P-DC12 
24 2,504 75/10/150 72041-ND 2.01 1/82 1/61 G6L-1P-DC24 
+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) vpc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
Low Signal Relays — Single and Dual Coil Latching Type 
5 139 70/70/200 Z749-ND$ 6.85 6.17 5.49 G6AK-234P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z750-ND$ 6.85 6.17 5.49 G6AK-234P-ST-US-DC12 
13 24 3,200 70/70/200 2751-ND$ 6.85 6.17 5.49 G6AK-234P-ST-US-DC24 
5 139 70/70/200 22595-ND 6.85 6.17 5.49 G6AK-274P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z2593-ND 6.85 6.17 5.49 G6AK-274P-ST-US-DC12 
24 3,200 70/70/200 22594-ND 6.85 6.17 5.49 G6AK-274P-ST-US-DC24 
5 125 70/70/190 2833-ND$t 6.08 5.48 4.87 G6EK-134P-ST-US-DC5 
_ SPDT 12 720 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16x9.9 2834-ND$t 6.08 5.48 4.87 G6EK-134P-ST-US-DC12 
24 2,880 70/70/190 Z835-ND$t 6.31 5.68 5.05 G6EK-134P-ST-US-DC24 
3 45 75/75/150 22543-NDt 5.62 5.06 4.50 G6HK-2-DC3 
5 125 75/75/150 Z965-NDt 5.62 5.06 4.50 G6HK-2-DC5 
6 180 75/75/150 22544-NDt 5.62 5.06 4.50 G6HK-2-DC6 
14) :DRDT: 9 405 : 05 775/150 | 3/2 5xl4xg 72545-NDt 5.62 5.06 4.50 G6HK-2-DC9 
12 720 75/75/150 Z966-NDt 5.62 5.06 4.50 G6HK-2-DC12 
24 1,920 75/75/150 Z967-NDt 6.05 5.45 4.84 G6HK-2-DC24 
45 204.3 75/75/150 22143-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2P-Y-DC4.5 
5 = 245.5 75/75/150 72144-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2P-Y-DC5 
12 13292; | 03 75/75/150 | 9/3 | $x10.6x5.7 | po445-nD 4.46 4.02 357 G6JU-2P-Y-DC12 
24 2600 75/75/150 22146-ND 5.09 4.59 4.08 G6JU-2P-Y-DC24 
45 204.3 75/75/150 22147-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2FL-Y-DC4.5 
5 = 245.5 75/75/150 22148-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2FL-Y-DC5 
12 13292; | ee 75/75/150 | 9/3 | 10x10.6%5.7 | F449. 4.46 4.02 3.57 G6JU-2FL-Y-DC12 
6 DPDT 24 2600 75/75/150 22150-ND 5.09 4.59 4.08 G6JU-2FL-Y-DC24 
24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1214-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-DC24 
45 204.3 75/75/150 22151-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2FS-Y-DC4.5 
5 = 245.5 1 03 75/75/150 3/3 40x10.6x5.7 22152-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2FS-Y-DC5 
12 1,329.2 . 75/75/150 ee 22153-ND 4.46 4.02 3.57 G6JU-2FS-Y-DC12 
24 2600 75/75/150 22154-ND 5.09 4.59 4.08 G6JU-2FS-Y-DC24 
45 207.4 75/75/150 21219-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC4.5 
12 = 1,309 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 21221-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC12 
24 3,672 75/75/150 Z1222-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC24 
5 125 75/75/170 22665-ND 5.74 5.17 4.59 G6SK-2-DC5 
12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x14.8x7.3 | Z2663-ND 5.74 5.17 4.59 G6SK-2-DC12 
15 DPDT 24 1,920 75/75/140 22664-ND 6.47 5.82 5.18 G6SK-2-DC24 
5 125 75/75/170 22668-ND 5.85 5.27 4.68 G6SK-2F-DC5 
12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x14.8x7.3 | Z2666-ND 5.85 5.27 4.68 G6SK-2F-DC12 
24 1,920 75/75/140 22667-ND 6.58 5.93 5.27 G6SK-2F-DC24 
+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards 
1 Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
H I g h Freq u en cy Relays All Relays UL/CSA approved G aN “Bottom view unless otherwise noted” 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. a 25 50 Part No. 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, 2.5GHz, or 2.6GHz 
5 125 75/10/150 Z119-ND 471 4.25 3.78 G6Y-1-DC5 
1 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 Z120-ND 471 4.25 3.78 G6Y-1-DC12 
24 2,880 75/10/150 Z121-ND 471 4.25 3.78 G6Y-1-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1601-ND 5.44 4.90 4.36 G6Z-1PE-DC5 
2 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1602-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1PE-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1603-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1PE-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1598-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1P-DC5 
3 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1599-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1P-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1600-ND 5.20 4.69 417 G6Z-1P-DC24 
+ Sealed case  $ Meets FCC Part 68 standards (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 4 — G6Z - Surface Mount 


High Frequency Relays (Cont.) 
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Fig. 5 — G6Z Fig. 6 — G6W-1F 
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Fig. 10 — G5Y 
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Top View Top View 
Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig Form (vDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1607-ND 5.94 §.35 4.75 G6Z-1FE-DC5 
4 SPDT 12 © 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1608-ND 6.19 5.57 4.95 G6Z-1FE-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1609-ND 5.42 4.88 4.34 G6Z-1FE-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1604-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1F-DC5 
5 SPDT 12 © 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1605-ND 5.64 5.08 4.51 G6Z-1F-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1606-ND 6.43 5.79 6.15 G6Z-1F-DC24 
45 101 80/10/150 Z2047-ND 115.88 104.29 92.70 G6W-1F-DC4.5 
6 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 Z2045-ND 115.88 104.29 92.70 G6W-1F-DC12 
24 2,880 80/10/150 Z2046-ND 115.88 104.29 92.70 G6W-1F-DC24 
45 101 80/10/150 Z2050-ND 115.88 104.29 92.70 G6W-1P-DC4.5 
7 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 Z2048-ND 115.88 104.29 92.70 G6W-1P-DC12 
24 2,880 80/10/150 Z2049-ND 115.88 104.29 92.70 G6W-1P-DC24 
3 91 80/10/150 Z2035-ND 26.06 23.46 20.85 G6K-2F-RF-DC3 
45 194 80/10/150 Z2036-ND 26.06 23.46 20.85 G6K-2F-RF-DC4.5 
5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2037-ND 26.06 23.46 20.85 G6K-2F-RF-DC5 
8 DPDT 6 341 80/10/150 Z2038-ND 26.06 23.46 20.85 G6K-2F-RF-DC6 
9 795 80/10/150 Z2039-ND 26.06 23.46 20.85 G6K-2F-RF-DC9 
12 1,315 1 03 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2033-ND 26.06 23.46 20.85 G6K-2F-RF-DC12 
24 5,220 : 80/10/150 ‘ oe Z2034-ND 28.15 25.34 22.52 G6K-2F-RF-DC24 
Relay High Frequency 50 Ohm Coaxial 
45 29 80/10/150 Z2510-ND 872.84 785.56 698.28 G9YA-12S-45 DC4.5 
9 SPDT 12 205 120W @ 3GHz 80/10/150 15/15 39x34x13.2 Z2511-ND 855.14 769.63 684.12 G9YA-12S-45 DC12 
24 822 80/10/150 Z2512-ND 855.14 769.63 684.12 G9YA-12S-45 DC24 
High Frequency — Isolation of 68dB (Typical), 90OMHz or 2GHz 
5 83 75/10/30 7723-ND: 6.15 5.68 5.33 G5Y-1-DC5 
tO eee 24 1920 | OT @24ACDC | Feyto130_ | 10/5 | 9x20.5x11.5 ZS NDE 718 6.63 6.22 GSY-1-DC24 


t Sealed case 


+ Meets FCC Part 68 standards 


PCB Power Relays 


Fig. 1 — G6C 


Fig. 2— GSC 


All Relays UL/CSA approved 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 3 — G6B-2 
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Z755-Z757 


Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 Part No. 
PCB Power Low Profile Relays 
5 125 Z949-ND 6.82 6.15 5.46 | G6C-2114P-US-DC5 
1 | SPST-NO/NC} 12 720 8 8 Flat Pack Sealed 9.9x20x15 Z950-ND 6.82 6.15 5.46 | G6C-2114P-US-DC12 
24 2,880 Z951-ND 7.04 6.34 5.63 | G6C-2114P-US-DC24 
— | PC Mount Relay Socket for G6C Series .............. 00. .seeeeeeeeeeeeee ee 15x23x10.79 Z126-ND 2.23 2.01 1.79 | P6C-06P 
5 125 Z2155-ND 4.30 3.88 3.45 | G5CA-1A4-DC5 
12 720 10 10 Flat Pack Sealed 11x22x16 Z2156-ND 4.30 3.88 3.45 | G5CA-1A4-DC12 
24 2,880 22157-ND 4.44 4.00 8.56 | G5CA-1A4-DC24 
5 125 Z2158-ND 3.85 3.47 3.08 | G5CA-1A-DC5 
2 | SPST-NO 12 720 10 10 Flat Pack Sealed 11x22x16 22159-ND 3.85 3.47 3.08 | G5CA-1A-DC12 
24 2,880 Z2160-ND 3.88 3.50 3.11 | G5CA-1A-DC24 
5 125 Z2161-ND 4.08 3.67 3.26 | G5CA-1A-E-DC5 
12 720 10 15 High Current Type 11x22x16 Z2162-ND 4.08 3.67 3.26 | G5CA-1A-E-DC12 
24 2,880 Z2163-ND 4.08 3.67 3.26 | G5CA-1A-E-DC24 
12 720 Z2164-ND 5.48 4.94 4.39 | G5CA-1A-TP-E-DC12 
SPSPSENG: | “oa: ‘gigan| 12 15' | “POR & OG Term. 122-251 | 79165-ND 5.48 4.94 4.39 | GSCA-1A-TP-E-DC24 
PCB Power Relays 
3 SPST-NO 5 83 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 Z946-ND 6.02 5.42 4.82 | G6B-2114P-US-DC5 
SPST-NC 6 120 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 Z755-ND 6.02 5.42 4.82 | G6B-2114P-US-DC6 


2.54 4@ 01.09 
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2168 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. 


Fig. 5 — G6C Fig. 7 — G6DS 


PCB Power Relays (Cont.) 
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Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) | VDC VAC Features HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
12 480 7756-ND 6.02 542 4.82 | GOB-2114P-US-DC12 
SPST-NONC) 94 4g20/ © 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 | 7757-ND 6.30 567 5.04 | G6B-2114P-US-DC24 
4 5 83 7947-ND 6.02 542 4.82 | G6B-2214P-US-DC5 
6 120 7758-ND 6.02 542 482 | G6B-2214P-US-DC6 
DPSTNO | 42 ago} & § Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 | 7759-ND 6.02 542 4.82 | G6B-2214P-US-DC12 
24 1,920 7760-ND 6.30 5.67 _ 5.04 _| GGB-2214P-US-DC24 
—| PC Mount Relay Socket for G6B Series SPST... 10.16x23x9.9 | Z993-ND 178 1.61 1.43 | P6B-04P é Pin #4 missing 
—| PC Mount Relay Socket for G6B Series DPST.. | 10.16x23x9.9 | 7994-ND 2.30 2.07 1.84 | P6B-26P ; on SPST version 
5 125 72243-ND 5.24 472 420 | G6D-1A-ASI-DC5 
—| spst-no | 12 720] 5 5 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5 | 22242-ND 5.24 4.72 420 | GGD-1A-ASI-DC12 
24 2,880 72244-ND 5.64 5.08 _4.51_| GGD-1A-ASI-DC24 
—| PC Mount Relay Socket for G6D Series SPST-NO sss sses cease 10.8x19.7x6.9 | Z1684-ND 3.01271 241 | P6D-04P 
5 125 7945-ND 4.93 444 3.95 | G6B-1114P-US-DC5 
6 180 ; 7752-ND 493 444 3.95 | G6B-1114P-US-DC6 
2 mofo § Semi: Sealed 9.9x20x9.9 | 7753-ND 493 4.44 3.95 | G6B-1114P-US-DC12 
24 2,880 7754-ND 5.08 4.56 4.06 | GGB-1114P-US-DC24 
al spstno | 5 125 7712-ND 5.89 5.30 471 | G6B-1174P-US-DC5 
12 720| 8 8 Semi Sealed 9.9x20x9.9 | Z713-ND 5.89 5.30 471 | GGB-1174P-US-DC12 
24 2,880 Z714-ND 6.10 5.49 4.88 | GGB-1174P-US-DC24 
5 125 72598-ND 6.20 5.58 4.96 | GGBK-1114P-US-DC5 ; 
12 «©9720 | 5 5 1 Coil Latching 9.9x20x9.9 | 22596-ND 643. 579 5.15 | G6BK-1114P-US-DC12 Fig. 9 — GSSB 
24 2,880 72597-ND 8.05 7.25 6.44 _| GGBK-1114P-US-DC24 
5 125 7715-ND 5.92 5.33 474 | G6C-1114P-US-DC5 
5] SPsT-NO | 12 720] 10 10 Fully Sealed 10.2x20x15 | Z716-ND 5.92 5.33 474 | GGC-1114P-US-DC12 
24 2,880 7948-ND 6.11 5.50 4.89 | GGC-1114P-US-DC24 
PCB Power Slim Type Relays 
12 1,200 72042-ND 487 439 3.90 ] GOM-1A-DC12 d Pin #4 missing 
6] SPST 24 «©4800] 3 3 Fully Sealed 17.5x20x5 | 22043-ND 5.25 473 420 | GM-1A-DC24 ; on G5SB-1A4 
5208 72044-ND 4.87 4.39 3.90 | GGM-1A-DC5 <a 
5 139 72317-ND 541 487 433 | G6DS-1A-DC5 
12 800 | 5 5 | Standard Sensitivity | 12.5x20.9x5.08 | Z2318-ND 541 487 433 | G6DS-1A-DC12 
7} spst.no |24 3.200 72319-ND 5.90 5.32 473 | G6DS-1A-DC24 
5 208 72320-ND 5.65 5.09 452 | GGDS-1A-H-DC5 
12 1200} 5 5 High Sensitivity | 12.5x20.3x5.08 | 22321-ND 5.57 5.01 4.46 | GGDS-1A-H-DC12 
24 4,800 72322-ND 6.08 5.46 4.85 | GGDS-1A-H-DC24 
5 125 71674-ND 3.06 276 2.45 | GSNB-1A-DC5 2.54 
—| spst-no | 12 720] 3 3 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5_| Z1675-ND 3.08 276 245 | G5NB-1A-DC12 
24 2,880 21676-ND 283 264 227 | GSNB-1ADC24 
12 720 7219-ND 232 209 1.86 | G50-1A-DC12 
SPST 242,880} 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7000-ND 232 2.09 1.86 | G50-14-DC24 
12 360 7221-ND 243 219 1.95 | G50-1-DC12 
: SPDT 241440} 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7099.ND 243 219 1.95 | G50-1-DC24 
12 720 7223-ND 248 224 1.99 | G5Q-1A4-DC12 
SPST 24 2,e80| 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7004-ND 248 224 1.99 | G50-1A4-DC24 
12 360 7225-ND 259 234 208 | G50-14-DC12 
SPDT 24 2e80| 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7096-ND 259 234 2.08 | @50-14-DC24 
12 360 72536-ND 170 153 1.36 | G5SB-1-DC12 
24 144o} 5 § Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 79537-ND 182 1.64 1.46 | G5SB-1-D024 
5 63 72514-ND 170 153 1.36 | G5SB-1A4-DC5 
12 360]/ 5 5 Fully Sealed 15.5x20x10 | 22515-ND 170 153 1.36 | G5SB-1A4-DC12 
9] SPDT 24 1,440 72516-ND 1.82 1.64 1.46 | G5SB-1A4-DC24 
5 63 71640-ND 170 153 1.36 | G5SB-14-DC5 
9 202 71641-ND 170 153 1.36 | G5SB-14-DC9 
2 30] 5 5 Fully Sealed 15.5x20x10 | 74642-ND 170 153 1.36 | G5SB-14-DC12 
24 1,440 71643-ND 182 1.64 1.46 | @5SB-14-D024 
PCB Mount Power Relays with QC Terminals Tab terminals PCB terminals 
10[ SPST-NO 12 160 | 20 20 = 23.5 x 30.5x16 | 2952-ND 6.67 6.01 5.34 _| G4A-1A-E-DC12BYOMZ (Top View) (Bottom Term.) 
24vac 260 | 15 15 29x50x29 | Z958-ND 11.44 10.30 9.16 | G4B-112T1CUS-AC24 
4i1{ SPOT | 120vAC 6500| 15 15 QC Terminal 29x50x29 | Z959-ND 11.44 10.30 9.16 | G4B-112T1CUS-AC120 
240VAC 6,500| 15 15 29x 50x29 _| 22714-ND 15.34 13.81 12.28 | G4B-112T1-C-US-AC240 
SPST-NO [120VAC 6,500; 15 15 QC Terminal 29x 50x29 | Z198-ND 10.75 9.68 8.60 | G4B-112TUS-AC120 
G2R-S Socket Mount Relays 
6 69 | 10 5 35.5x 29x13 | 22224-ND 5.75 518 461 | G2R-1-S-DC6(S) 
12 275 | 10 5 Standard Plug-in | 205%29x13. | 71632-ND 5.94 5.35 475 | G2R-1-S-DC128 
24 ©1100} 10 5 9 35.5x 29x13 | 21633-ND 5.75 518 461 | G2R-1-S-DC24S 
484.220; 10 5 35.5x 29x13 | 22230-ND 5.75 5.18 461 | G2R-1-S-DC48(S) 
2avac 260 | 10 5 35.5x29x 13 | 21634-ND 7.90 711 6.32 | G2R-1-S-AC24S 
spot | 120VAC 6,500] 10 5 Standard Plug-In. | 35.5x29x13 | 21635-ND 8.66 7.80 6.93 | G2R-1-S-AC120S 
240VAC 30.3K| 10 5 35.5x 29x13 | 22227-ND 13.90 1251 11.12 | G2R-1-S-AC240(S) 
6 69 | 10 5 35.5x29x13 | 22233-ND 9.39 845 7.51 | G2R-1-SN-DC6(S) 
12 275 | 10 5 pial winh 35.5x 29x13 | 22232-ND 9.39 845 7.51 | G2R-1-SN-DC12(S) 
12 24 61113) 10 5 Hep eeietek 35.5x 29x13 | 22234-ND 9.39 845 7.51 | G2R-1-SN-DC24(S) 
24vac 253 | 10 5 35.5x 29x13 | 22235-ND 9.60 865 7.69 | G2R-1-SN-AC24(S) 
120VAC_7,286| 10 5 35.5x29x13_ | 72236-ND 12.37 11.14 9.90 | G2R-1-SN-AC120(S) 
6 69 | 5.5 35.5x29x 13 | 22225-ND 6.70 6.04 5.37 | G2R-2-S-DC6(S) 
12 275 | 5 5 Standard Plug-in | 35:5%29x13 | 21636-ND 6.79 612 5.44 | G2R-2-S-DC128 
24 1100} 5 5 9 35.5x 29x13 | 21637-ND 6.79 612 5.44 | G2R-2-S-DC24S 
DPDT 484220; 5 5 35.5x 29x13 | 22231-ND 6.70 6.04 _5.37_| G2R-2-S-DC48(S) 
2avac 260 | 5 5 35.5x29x13 | 21638-ND 852 7.67 6.82 | G2R-2-S-AC24S 
120VAC 6500] 5 5 Standard Plug-In | 35.5x29x13 | Z1639-ND 9.47 853 7.58 | G2R-2-S-AC1208 
240VAC 303K] 5 5 35.5x 29x13 | 22229-ND 14.86 13.38 11.89 | G2R-2-S-AC240(S) (Continued) 
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Fig. 12 - G2R-S Fig. 13 - G2RV G2RV Relay Fig. 14 - G2R-1 Fig. 15 - G2RL-1ATP 
G2R-1-S without Socket 


as 
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G2R-2-S 


Tar ¢ g . Note: Pin #2 


missing on 


erboks y G2R-1A / 


G2RL-1A 


G2RL-14 Shown 


Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) | VDC VAC Features HxLxW Part No. ll 25 50 Part No. 
6 69 5 5 35.5x 29x13 | Z2238-ND 11.96 10.77 9.57 | G2R-2-SN-DC6(S) 
12 278 5 5 Plug-In with 35.5x 29x13 | Z2237-ND 12.90 11.62 10.33 | G2R-2-SN-DC12(S) 
12 DPDT 24 1,113 5 5 Len indicator 35.5x 29x13 | Z2239-ND 11.74 = 10.57 9.39 | G2R-2-SN-DC24(S) 
24VAC 253 5 5 35.5x 29x13 | Z2240-ND 12.46 11.22 9.97 | G2R-2-SN-AC24(S) 
120VAC 7,286 5 § 35.5x 29x13 | Z22241-ND 13.37 12.04 10.70 | G2R-2-SN-AC120(S) 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-1-S Series Z2285-ND 9.12 8.21 7.30 | P2RF-05 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-1-S Serie Z855-ND 4.94 4.45 3.96 | P2RF-05-E 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-2-S Series . Z2286-ND 10.23 9.21 8.19 | P2RF-08 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R. Z207-ND 8.28 7.46 6.63 | P2RF-08-E 
PC Mount Relay Socket for G2R-1-S Series ...... Z995-ND 2.43 2.19 1.95 | P2R-05P 
— | Back Connecting Solder Socket for G2R-1-S Series . Z2283-ND 2.64 2.38 2.12 | P2R-05A 
Back Connecting PC Mount Socket for G2R-1-S Series. Z2605-ND 2.43 2.19 1.95 | P2R-08P 
Back Connecting Solder Socket for G2R-2-S Series Z2284-ND 2.64 2.38 2.12 | P2R-08A 
Hold Down Clip for use with the G2R-1-S and G2R-2-S Series Z2287-ND 1.04 94 84 | PFC-A1 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-1-S.. Z2058-ND §.43 4.89 4.35 | PTRF-05-S 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-2-S .. .. | 22059-ND 9.41 8.20 7.29 | PTRF-08-S 
G2RV DIN Rail Ultra Slim Relays Note: Pins 
Ti0VAC 75] 6 6 72530-ND 23.68 21.31 18.94 | G2RV-SL700-AC110 #2 and #7 
230VAC 7.9 6 6 22531-ND 23.68 21.31 18.94 | G2RV-SL700-AC230 missing on 
A8VAC/DC 5.2 6 6 Relay and DIN Socket Z2532-ND 20.85 18.77 16.68 | G2RV-SL700-AC/DC48 G2R-2A-E / 
24VAC 13.3 6 6 with Screw Terminals ~ Z2533-ND 20.85 18.77 16.68 | G2RV-SL700-AC/DC24 G2RG-2A4 
12 27.2 6 6 22534-ND 19.45 17.51 15.56 | G2RV-SL700-DC12DC11 
24-133] 6 6 72535-ND 19.45 17.51 15.56 | G2RV-SL700-D024DC21 Fig. 17 - G2R-1A-E 
10VAC 7.5 6 6 Z2554-ND 24.48 22.03 19.58 | G2RV-SL500-AC110 
13 SPDT 230VAC 7.9 6 6 Z2555-ND 24.48 22.03 19.58 | G2RV-SL500-AC230 
A8VAC/DC 5.2 6 6 Relay and DIN Socket 22556-ND 22.30 20.07 17.84 | G2RV-SL500-AC/DC48 
24VAC 13 6 6 | with Push-in Terminals i 22557-ND 20.48 18.43 16.38 | G2RV-SL500-AC/DC24 
12 27.2 6 6 Z2558-ND 19.98 17.98 15.98 | G2RV-SL500-DC12DC11 
24 §.2 6 6 Z2559-ND 17.85 16.07 14.28 | G2RV-SL500-DC24DC21 
12 27.2 6 6 Roky only: 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22527-ND 7.40 6.66 5.92 | G2RV-1-S-DC11 
24 13.3 6 6 no Becket 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22528-ND 7.40 6.66 5.92 | G2RV-1-S-DC21 
A8VAC/DC 5.2 6 6 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22529-ND. 7.88 7.09 6.30 _| G2RV-1-S-DC48 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 2 poles for Jumpering Power... 22671-ND 2.23 2.01 1.79 | P2RVM-020R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 3 poles for Jumpering Power. Z2672-ND 3.08 2.78 2.47 | P2RVM-030R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 4 poles for Jumpering Power. Z2673-ND 4.10 3.69 3.28 | P2RVM-040R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 2 poles for Jumpering Ground: Z2674-ND 2.23 2.01 1.79 | P2RVM-020B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 3 poles for Jumpering Grounds. . Z2675-ND 3.08 2.78 2.47 | P2RVM-030B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 4 poles for Jumpering Grounds Z2676-ND 4.10 3.69 3.28 | P2RVM-040B 
PLC Interface for G2RV Sockets for PC Control Z2669-ND 122.20 = — | P2RVC-8-0-F 
— | Separator Plate for G2RV DIN Mount Sockets . Z2670-ND 8.90 8.02 7.13 | P2RV-S 
Adhesive Label Sheet for G2RV for Socket Marking . .-_| 22699-ND 17.08 15.37 13.66 | R99-16 FOR G2RV 
PCB Mount Power Relays 
5 47 10 10 25.5x 29x13 | Z2323-ND 3.93 3.55 3.15 | G2R-1A4-DC5 : 
12 360 | 10 10 sicndatd COR: 255x 29x13 | 22324-ND 3.93 3.55 3.15 | G2R-1A4-DC12 Fig..18:- GSRL. 
24 1,440 | 10 10 Sealed . 25.5x 29x13 | Z2325-ND 3.93 3.55 3.15 | G2R-1A4-DC24 
48 5,358) 10 10 25.5x 29x13 | Z2326-ND 3.93 3.55 3.15 | G2R-1A4-DC48 
120VAC 6,500; 10 10 25.5x 29x13 | 22327-ND 7.25 6.53 5.80 | G2R-1A4-AC120 
SPST-NO 5 62.5 12 12 . 16x 29x13 Z139-ND 2.70 2.43 2.16 | G2RL-1A-DC5 
12 360 | 12 12 | LowProfile G2R; 16x29x13 | Z140-ND 270 243 246 | G2RL-1A-DC12 
241440] 12 12 Flux Sealed 16x29x13__| Z141-ND 2.70 243 2.16 | G2RL-1A-DC24 
5 62.5 12 12 . 15.7 x 29x 12.7 | 22517-ND 2.90 2.61 2.32 | G2RL-1A-CF-DC5 
4a 12360 | 12. 12 | LowProfileG2R; / 45.7x29x12.7 | 22518-ND 2.90 2.61 2.32 | G2RL-1A-CF-DC12 
241440] 12 12 Class F Ins. 15.7x 29x 12.7 | 22519-ND 2.28 2.06 1.83 _| G2RL-1A-CF-DC24 
5 47 10 10 25.5x 29x13 | Z743-ND 4.01 3.62 3.21 | G2R-14-DC5 
12 275 10 10 Standard G2R: 25.5x 29x13 | Z744-ND 4.03 3.63 3.23 | G2R-14-DC12 
24 1,100 | 10 10 Sealed . 25.5x 29x13 | Z745-ND 3.99 3.60 3.20 | G2R-14-DC24 
24VAC 260 10 10 25.5x 29x13 | Z843-ND 6.77 6.10 5.42 | G2R-14-AC24 
SPDT 120VAC 6,500] 10 10 25.5x 29x13 | Z844-ND 7.44 6.70 5.96 | G2R-14-AC120 29 
5 62.5 12 12 16x 29x13 Z142-ND 2.76 2.49 2.21 | G2RL-14-DC5 Note: Pin #2 T 7 ELE 
12 360 12 12 Low Profile G2R 16x 29x13 Z143-ND 3.40 3.06 2.72 | G2RL-14-DC12 and #7 missing 127 be 
24 «1,440) 12°12 OW Proms 16x29x13 | 2144-ND 340 3.06 2.72 | G2RL-14-DC24 on G5RL-1A i de 7heas 
48 5,358 | 12 12 16x 29x13 Z145-ND 3.78 3.40 3.02 _| G2RL-14-DC48 
RO] S| iegaweme, [agcaer de| Bae ‘Sig 3S /ekumens 
f ‘ : 5.9 x 29.6 x 12. 551 - ! - g 2 '5-E- a 
15} SPSTINO | 42 360 | 16 16 | WAM Quick Gonnect | 459 x 29.6 x 12.6) 22552-ND 490 4.41 3.92 | G2RL-1ATP7-E-DC12 Figel9 = Gor 
24 1,440 | 16 16 15.9 x 29.6 x 12.6 | 22553-ND 4.90 4.41 3.92_| G2RL-1ATP7-E-DC24 
DPST-NO 12 180 8 8 UPS Approved G2R; | 25.5x 29x 13.5 | Z2355-ND 5.14 4.63 4.11 | G2RG-2A4-DC12 
24 720 8 8 Sealed 25.5 x 29x 13.5 | Z2513-ND 5.14 4.63 4.11 | G2RG-2A4-DC24 
5 62.5 8 8 16x 29x13 Z146-ND 4.03 3.63 3.22 | G2RL-24-DC5 
DPDT 12 360 8 8 Low Profile G2R 16x 29x13 Z147-ND 4.03 3.63 3.22 | G2RL-24-DC12 
24 1,440 8 8 16x 29x13 Z148-ND 4.03 3.63 3.22 | G2RL-24-DC24 
16 48 5,358 8 8 16x 29x13 Z149-ND 4.38 3.94 3.50 _| G2RL-24-DC48 
5 47 5 5 25.5x 29x13 | Z746-ND 4.62 417 3.70 | G2R-24-DC5 
12 275 5 5 Standard 25.5x 29x13 | Z747-ND 4.62 417 3.70 | G2R-24-DC12 
DPDT 24 1,100 5 5 Sealed 25.5x 29x13 | Z748-ND 4.62 417 3.70 | G2R-24-DC24 
24VAC 260 5 5 25.5x 29x13 | Z845-ND 7.73 6.96 6.19 | G2R-24-AC24 
120VAC 6,500 5 5 25.5x 29x13 | Z846-ND 8.43 7.60 6.75 | G2R-24-AC120 
5 a | 16 16 25.5x29x13 | 22306-ND 371 335 297 | G2R-1A-E-DC5 
12 360 | 16 16 bik Oapack 25.5x29x13 | 22307-ND 371 335 297 | G2R-1A-E-DC12 
SPST-NO 24 1,440 | 16 16 Uneaicd y 25.5x 29x13 | Z2308-ND 3.71 3.35 2.97 | G2R-1A-E-DC24 
17 48 5,358) 16 16 25.5x 29x13 | Z2309-ND 5.09 4.59 4.08 | G2R-1A-E-DC48 
120VAC 6,500] 16 16 25.5x 29x13 | Z2310-ND 7.25 6.53 5.80 | G2R-1A-E-AC120 
5 47 16 16 High Capacit 25.5x 29x13 | Z847-ND 4.10 3.69 3.28 | G2R-1-E-DC5 
SPDT 12 275 16 16 Nan Gap aeihy 25.5x 29x13 | Z848-ND 4.10 3.69 3.28 | G2R-1-E-DC12 
24 1f00| 16 16 Unsealed 25.5x29x13 | 2849-ND 410 3.69 3.28 | G2R-1-E-DC24 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2170 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON. PCB Power Relays (cont) 
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Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron ° o— 
Fig. Form (VDC) (0) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 Part No. ne a 
77 spent 12 360 | 10 10 $ Goll aiening 25.5x29x13 | 22328-ND 848 7.64 6.79 | G2RK-2-DC12 1.73 er 12.2 ola >I 
24 1,440| 10 10 25.5x29x13_| 22329-ND 848 7.64 6.79 | G2RK-2-DC24 
5 625| 16 16 High Gapaciy, | 1729x187 | 22679-ND 3.05. 2.75 2.44 | GSRL-1A-E-HR-DCS 
spst-no | 12 360 | 16 16 Hohimush) | 120x29x18.7 | 22680-ND 3.06 275 2.45 | GSRL-1A-E-HR-DC12 Fig. 24 - G5NB 
i 24 1,440| 16 16 12.7x 29x 15.7 | 22581-ND 281 254 2.25 | GSRL-1A-E-HR-DC24 
2avac 443 | 16 16 15.7x 29x 127 | 22313-ND 5.75 518 4.60 | GSRL-1-E-AC24 
spoT | 120VAC 115K] 16 16 | HighCapacityG2R | 15.7x29x127 | 22312-ND 7.01 631 5.61 | GSRL-1-E-AC115/120 
240VAC 47.6K| 16 16 15.7x 29x 12.7 | 22311-ND 11.45 10.31 9.16 | GSRL-1-E-AC230/240 
5 12] 5 5 15x20.5x7 | Z2774-ND 143 1.02 90 | @ST-1A-DC5 
19} spst-no | 12 7200] 5 5 Flux Sealed 15x205x7 | Z2775-ND 143 1.02 90 | @ST-1A-DC12 
24-2880] 5 5 15x20.5x7 | 22776-ND 140 99 —_.88_| GST-1A-DC24 
oo! spstuo | 12 160] 20 20 = 23.5 x 30.5x 16 | Z954-ND 742 641 5.70 | G4A-1A-P-E-DC12 
24640 | 20 20 23.5 x 30.5x 16 | Z955-ND 7.12 6.41 _5.70_| G4A-1A-P-E-DC24 
12 180 | 15 15 30.5 x 30.5 x 19.5] Z961-ND 663 598 5.31 | G4W1114PUSTVSHPDC12 
a1) SPST-NO | 94 720 | 15 15 Fully Sealed | 30.5x 30.5x 19.5| 2962-ND 6.63 5.98 _5.31_ | G4W1114PUSTVBHPDC24 
12 180 | 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5x 19.5] 2963-ND 7.89 711 6.32 | G4W-2214PUSHP-DC12 
22} opsT-No | 24 720] 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5] 2964-ND 789 711 6.32 | G4W-2214PUSHP-DC24 
24720 | 15 15 TV5 Rated 30.5 x 30.5 x 19.5| 22245-ND 6.93 6.24 5.55 _| G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24 
PCB Power “Sugar Cube” Relays 
5 694] 10 10 15.8x 19.8 x 15.6] 22569-ND 106.96 ~—~85 ‘| GSLA-TA4-DC5 
9 225 | 10 10 15.8x 19.8 x 15.6| Z2570-ND 1.06 96 85. GSLA-1A4-DC9 
spst-no | 12 400 | 10 10 Fully Sealed 15.8x 19.8 x 15.6| 22571-ND ‘97-88 ~—-78_ | @5LA-1A4-DC12 
24 1,600! 10 10 15.8x 19.8 x 15.6| Z2572-ND 110 99 88 ‘| G5LA-1A4-Dc24 
484,800] 10 10 15.8x 19.8 x 15.6 | 22573-ND 124 1.12 99 | G5LA-1A4-DC48 
5 694] 10 10 15.8x 19.8 x 15.6| 22560-ND 109 +98 87 | GSLA-14-DC5 
9 225 | 10 10 15.8x 19.8 x 15.6| 22568-ND 109 98 87 | GSLA-14-DC9 
SPDT 12 400 | 10 10 Fully Sealed 15.8x 19.8 x 15.6| Z2561-ND 109 98 87 ‘| GSLA-14-DC12 
24 1,600! 10 10 15.8x 19.8 x 15.6| 22562-ND 143 1.02 91 | @SLA-14-DC24 - 
48 4,800] 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22563-ND 1471.06 .94_ | G5LA-14-DC48 Fig. 25 - G6RN 
5 694|/ 10 10 15.8x 19.8 x 15.6| 22574-ND 116 1.05 93 ‘| GSLA-14-CF-DC5 
9 225 | 10 10 Fully Sealed; | 15:8 19.8% 15.6] 22676-ND 146 © 1.05 ~—-.93_'| GSLA-14-CF-DC9 
SPDT 12 400 | 10 10 Cleerins | 15.8x19.8x 15.6] 22576-ND 116 © 1.05 ~—.93_| GSLA-14-CF-DC12 
24 1,600! 10 10 i 15.8x 19.8 x 15.6| 22577-ND 120 1.08 96 | GSLA-14-CF-DC24 
48 4,800| 10 10 15.8 x 19.8 x 15.6 | 22578-ND 134 1.21 1.08 _| G5LA-14-CF-DC48 
5 72 |] 8 10 15.2x 19.6 x 15.6| Z2340-ND 198 1.79 1.59 | GSLB-1A4-DC5 
9 408] 8 10 | | profie gsue: | 182% 19-6x 15.6) 22341-ND 198 1.79 1.59 | GSLB-1A4-DC9 
spst-No | 12 360 | 8 10 Sealed | 15.2x 19.6% 15.6] 22342-ND 198 1.79 1.59 | @5LB-1A4-DC12 
2 6152! 8 10 15.2x 19.6 x 15.6| 22343-ND 193 1.74 1.55 | @5LB-1A4-DC24 
48.76 | 8 10 15.2x 19.6 x 15.6| 22344-ND 3.09 2.79 2.48 | GSLB-1A4-DC48 
33) Sepr 12 360 | 8 10 | LowProfileGSLE, | 152x196x15.6| 22337-ND 193 1.74 1.55 | GSLB-14-DC12 
4876 | 8 10 Sealed 15.2.x 19.6 x 15.6 | 22339-ND 285 257 2.29 | GSLB-14-DC48 
9 408] 8 10 15.2 x 19.6x 15.6| 22331-ND 197 178 1.58 | G5LB-1-DC9 
SPOT 12 360 | 8 10 | Low Profle GALE: | 15.2x 19.6x 156 | 22932-ND 193 174 1.55 | GSLB-1-Dc12 
48 8 8 10 Ux 8are 15.2x 19.6 x 15.6| 22334-ND 3.09 278 2.47 | G5LB-1-DC48 
: 12 360; 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5| 22352-ND 197 1.78 1.58 | GSLE-1A4-DC12 Note: Pin #4 
SPST-NO | 94 4440] 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5x16.5| 22254-ND 4.35 3.92 3.48 _| GSLE-1A4-D024 missing on 
5 63 | 10 16 Fully Sealed; | 19.0 22.5x 16.5] 22619-ND 288 259 2.30 | GSLE-1A-E-DC5 G6RN-1A 
spst-no | 12 360 | 10 416 High Current | 19.0%22.5x 16.5 | 22620-ND 271 244 2.17 | GSLE-1A-E-DC12 19 tas 
24 1,440| 10 16 19.0 x 22.5 x 16.5 | 22621-ND 288 259 2.30 | GSLE-1A-E-DC24 2 3. 
5 63 | 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5| Z1011-ND 157 142 1.26 | GSLE-14-DC5 G6RN-1 Shown 
12 360} 8 10 19.0x 22.5 x 16.5| Z1012-ND 188 1.69 1.50 | GSLE-14-DC12 
SPOT 24 61440| 8 10 Fully Sealed | 49.0x 225x165] Z1013-ND 188 169 1.50 | GSLE-14-Dc24 
48 5,760| 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 | 22592-ND 284 256 2.27 | GSLE-14-DC48 : 
5 6 | 8 10 19.0x22.5x 16.5] Z1014-ND 153 1.39 1.23 | GSLE-1-DC5 Big: 267 G68 
SPDT 12 360; 8 10 Flux Sealed 19.0x 22.5x 16.5| Z1015-ND 170 153 1.36 | GSLE-1-DC12 
24 1,440| 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 | Z1016-ND 170 153 1.36 | GSLE-1-DC24 
5 63 | 10 16 Fully Sealed, | 19-0*22.5x 16.5] Z2616-ND 269 243 216 | GSLE-1-E-DC5 
SPDT 12 360 | 10 16 High Current | 19.0 22.5x 165 | 22617-ND 288 259 230 | GSLE-1-£-DC12 
24 1,440| 10 16 19.0 x 22.5 x 16.5 | 22618-ND 288 259 2.30 | GSLE-1-£-DC24 
9 200] 10 10 Fully Sealed. | 19-0%22.5x 165] 72622-ND 264 2.38 2.11 | GSLE-1-G-DC9 
SPDT 12-360 | 10 10 | 4 TY Stale op | 19:0%22.5x 165) 22623-ND 264 238 2411 | GSLE-1-G-DC12 
241,440; 10 10 | * P | 19.0% 22.5 x 16.5| 22624-ND 264 238 211 | GSLE-1-G-DC24 
5 12/3 «3 15.3 x 20.5x7.2 | Z2771-ND 3.25. 293 2.60 | GSNB-1A-EDC5 
24] spst-no | 12 720/ 3 3 Flux Sealed 15.3x20.5x7.2 | 22772-ND 3.25 293 260 | GSNB-1A-EDC12 
24-2880; 3 3 15.3 x 20.5x7.2 | 22773-ND 3.58 3.22 2.86 | GSNB-1A-E DC24 
5 44/5 8 15x 28.5x10 | 22345-ND 273. 246 2.19 | GBRN-1A-DC5 
spstNo | 12 183] 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 | 22346-ND 273 246 2.19 | GERN-1A-DC12 
i 24 92 | 5 8B 15x 28.5x10 | 22347-ND 273 2.46 2.19 | GBRN-1A-DC24 
5 4/5 8 15x 28.5x 10 | 2987-ND 281 254 2.25 | GBRN-1-DC5 
SPDT 12 665 | 5 8B Fully Sealed 15x28.5x10 | Z988-ND 281 254 225 | GBRN-1-DC12 
24 -2620| 5 8B 15x 28.5x 10 | Z990-ND 281 254 2.25 | GBRN-1-DC24 
3. 409/ 5 8 12.3x 28.5 x10 | 22758-ND 289 261 232 | G6RL-1-DC3 
pene 5 1136) 5 8 Bigseies 12.3x285x10 | 22759-ND 289 261 232 | GERL-1-DC5 
12 6545] 5 8 12.3x 28.5 x10 | 22760-ND 289 261 232 | G6RL-1-DC12 
ie 24 26i8| 5 8B 12.3x 28.5 x10 | 22761-ND 289 261 232 | G6RL-1-DC24 Note: Pin #1 
3. 409] 5 8 12.3x 28.5 x10 | 22762-ND 281 253 2.25 | GGRL-1A-DC3 missing on 
5 1136] 5 8 12.3x28.5x10 | 22763-ND 281 253 225 | GGRL-1A-DC5 G6RL-1A 
SPST-NO ) 12 9545] 5 8 lux Sealed 123x285 x10 | 22764-ND 281 253 2.25 | G6RL-1A-DC12 
242618] 5 8B 12.3x 28.5 x10 | 22765-ND 281 253 2.25 | GGRL-1A-DC24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to11) 2171 


OMRON. 


Fig. 1 — G8P SPST-NO | Fig. 2— G8P 


Open Frame 


SPST-NO 


ad 
ao Cae aie 


SPST-NO SPDT 
Nama aay 
oe ie ae 


Fig. 6 — GBW 


28.0 ><228.0 
< 5 


Fig. 8 — G8H/G8HN - Mini-ISO 
85 


Leal 


36 87 30) 


Plug-In 


; @ ww 
General Purpose and Automotive Relays  scasuisrannovs 
Contact 
Coil Ratings 
Contact | Coil | Res.| Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
IFig.| Form | Voltage | (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
G8P Relays - PC Mount and QC Style Fig. 3 — G8P % 
SPST-NO} 5DC | 27 | sqn@osovac Open Case PCB Z1002-ND 3.35 3.02 2.68 2.42 | G8P-1AP-DC5 PCB & QC a 
1 |SPST-NO} 12DC | 155) ‘sga@ogvpc Open Case PCB Z1003-ND 3.22 2.90 2.58 2.32 | G8P-1AP-DC12 28.3 
SPST-NO| 24DC_| 660 Open Case PCB Z1004-ND 3.22 2.90 2.58 2.32 |_G8P-1AP-DC24 h 
SPST-NO) 5DC | 27 | 30A@250VAC Sealed PCB Z1006-ND 3.55 3.20 2.85 2.56 | G8P-1A4P-DC5 A | a 
SPST-NO| 12DC_| 155 | 20A@28VDC Sealed PCB Z1007-ND 3.55 3.20 2.85 2.56 |_G8P-1A4P-DC12 S31, ys 
thp@125VAC & ye 
2 |SPST-NO| 24DC | 660 2hp@250VAC Sealed PCB Z1008-ND 3.55 3.20 2.85 2.56 | G8P-1A4P-DC24 3 
SPDT | 12DC | 155 | 10A@250VAC Sealed PCB Z1009-ND 3.66 3.30 2.94 2.64 | G8P-1C4P-DC12 Fig. 4 — G8P 
SPDT | 24DC | 660 | 10A@28VDC Sealed PCB Z1010-ND 3.66 3.30 2.94 2.64 |_G8P-1C4P-DC24 Chassis 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC | PCB and QC Terminal | 2208-ND 444 3.70 3.29 2.96 |_G8P-1A4TP-DC12 Mount 
thp@125VAC & F 
3 |SPST-NO) 24VDC | 660 2hp@250VAC PCB and QC Terminal | Z209-ND 4a 3.70 3.29 2.96 | G8P-1A4TP-DC24 
SPDT | 12VDC | 155) 10A@250VAC | PCBand QC Terminal | Z210-ND 4.22 3.80 3.38 3.04 | G8P-1C4TP-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC | PCBand QC Terminal | Z214-ND 4.22 3.80 3.38 3.04 |_G8P-1C4TP-DC24 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC Chassis Mount Z215-ND 4.44 4.00 3.56 3.20 |_G8P-1A2T-F-DC12 
thp@125VAC & A 
4 |SPST-NO| 24VDC | 660 2hp@250VAC Chassis Mount 2216-ND 4.44 4.00 3.56 3.20 | G8P-1A2T-F-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 | 10A@250VAC Chassis Mount Z217-ND 4.55 4.10 3.65 3.28 | G8P-1C2T-F-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC Chassis Mount 2218-ND 4.55 4.10 3.65 3.28 | G8P-1C2T-F-DC24 
G8PE Automotive PCB Relays 
—| SPDT | 12VDC | 135 40 High Current PCB 22779-ND 6.59 5.93 5.27 4.75 | G8PE-1C4 DC12 
G8JR ISO Automotive Relays 
5 | SPST | 12VDC | 71 50 NO QC Terminal 22716-ND 7.61 6.86 6.10 5.49 | G8JR-1A7T-R-DC12 
G&JN ISO Automotive Relays 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC QC Terminal Z981-ND 5.83 5.25 4.67 4.20 | G8JN-1C7T-DC12 
SPDT | 12DC | 78) 35NO/20NC | With Molded Bracket | Z982-ND 5.72 5.16 4.58 4.13 | G8JN-1C7T-MF-DC12 
SPDT | 12VDC | 74 | 35NO/20NC | Weatherproof Shroud | Z2781-ND 5.99 5.39 4.79 4.31 | G8JN-1C6T-R-DC12 
5 | SPDT | 12VDC | 74 | 35NOQ/20NC | With Molded Bracket | 22782-ND 5.83 5.25 4.67 4.20 | G8JN-1C7T-MF-R-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weatherproof Shroud | Z983-ND 5.88 5.30 471 4.24 | G8JN-1C6T-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weatherproof w/Bracket | Z984-ND 7.25 6.53 5.80 5.22 | G8JN-1C6T-F-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | QC Terminal w/Resistor | 22248-ND 5.93 5.34 4.75 4.28 | G8JN-1C7T-R-DC12 
G8W Mini 280 Automotive Relays 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Standard with Resistor | Z2260-ND 4.89 441 3.92 3.53 | G8W-1C7T-R-DC12 
SPDT | 12VDC | 91 ) 35NO/20NC | Standard with Resistor | Z2783-ND 5.27 4.75 4.22 3.80 | G8W-1C6T-R-DC12 
6 |SPST-NO| 12VDC | 91 | 35NOQ/20NC |Weatherproof w/Resistor | Z2784-ND 475 4.28 3.81 3.43 | G8W-1A7T-R-DC12 
SPST-NO) 12DC | 91 | 35NOQ/20NC |Weatherproof w/Resistor | Z2053-ND 5.65 5.09 4.52 4.07 | G8W-1A6T-F-R-DC12 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC_| Weatherproof w/Bracket | Z2054-ND 5.79 5.21 4.63 417 | G8W-1C6T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relays 
SPST | 12DC | 104) 20NO/10NC Plug-In Z2051-ND 473 4.26 3.79 3.41 | G8V-1A7T-R-DC12 
7 | SPST | 12DG | 104] 35NO/20NC | Plug-In, High Current ) 22648-ND 4.88 4.40 3.91 3.52 | G8V-RH-1A7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104) 20NO/10NC Plug-In Z2052-ND 4.88 4.40 3.91 3.52 | G8V-1C7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104) 35NO/20NC | Plug-In, High Current | Z2649-ND 4.88 4.40 3.91 3.52 | _G8V-RH-1C7T-R-DC12 
G8H Micro ISO Automotive Relays 
8 SPDT | 12DC | 100) 20NO/10NC Plug-In Z2001-ND 7.68 6.91 6.15 5.53 | G8H-1C4T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 100} 20NO/10NC Plug-In 22247-ND 4.59 414 3.68 3.31 | G8HN-1C2T-R-DC12 
G8N/G8QN Relays 
g| SPDT | 12DC | 225 30 PCB Z2696-ND 2.88 2.59 2.31 2.08 | G8QN-1C4-DC12 
SPDT | 12DC | 225 30 PCB Z2697-ND 8.39 7.56 6.72 6.05 | G8N-1-DC12-SK 
G8ND Twin Automotive Relays 
10| 2x SPDT | 12VDC | 225 30 Twin Relay Z2777-ND 18.62 16.76 14.90 13.41 | G8ND-2 DC12 SK 
MUJN Relays - Plug-In Style 
DPDT | 12VDC | 120 10 Plug-In 2237-ND 12.90 11.61 10.32 9.29 | MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2236-ND 12.90 11.61 10.32 9.29 | MJN2C-DC24 
44) DPDT | 24vAC | 75 10 Plug-In 2235-ND 13.71 12.34 10.97 9.88 | MJN2C-AC24 
3PDT | 12VDC | 120 10 Plug-In 2233-ND 13.35 12.02 10.68 9.61 | MJN3C-DC12 
3PDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2232-ND 13.35 12.02 10.68 9.61 | MJN3C-DC24 = 
3PDT | 24VAC | 72 10 Plug-In 2231-ND 14.26 12.84 11.41 10.27 | MJN3C-AC24 Fig. 11 — MJN 
MUN Relays with Mounting Flange 35.56 
DPDT | 12VDC | 120 10 With Mounting Flange | Z244-ND 12.53 11.28 10.03 9.03 | MJN2CF-DC12 a an i 
DPDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange | Z245-ND 12.40 11.16 9.92 8.93 | MJN2CF-DC24 
3PDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange | Z240-ND 14.36 12.93 11.49 10.34 | MJN3CF-DC24 
11 3PDT |120VAC | 1700 10 With Mounting Flange | Z242-ND 15.46 13.92 12.38 = 11.14 | MJNSCF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 20 With Mounting Flange | Z249-ND 15.10 13.59 12.08 10.88 | MJN2CE-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 20 With Mounting Flange | Z250-ND 15.10 13.59 12.08 10.88 | MJN2CE-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 20 With Mounting Flange | Z248-ND 16.94 15.25 13.56 12.20 | MJN2CE-AC24 
DPDT |120VAC | 2250 20 With Mounting Flange | Z247-ND 17.42 15.69 13.94 12.55 | MJN2CE-AC120 
MGN Relays - Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z257-ND 25.90 23.31 20.72 18.65 | MGN1C-DC12 
SPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z255-ND 23.59 21.23 18.87 16.99 | MGN1C-AC24 
SPDT |120VAC | 295 30 With Mounting Flange | Z256-ND 25.76 23.19 20.61 18.55 | MGN1C-AC120 
SPST | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z261-ND 22.20 19.98 17.76 15.99 | MGN1X-DC12 
SPST | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange | Z262-ND 23.30 20.97 18.64 16.78 | MGN1X-DC24 
12 SPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z260-ND 20.86 18.78 16.70 15.03 | MGN1X-AC24 
DPST | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z265-ND 26.49 23.85 21.20 19.08 | MGN2A-DC12 
DPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z264-ND 28.39 25.56 22.72 20.45 | MGN2A-AC24 
DPDT | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z269-ND 37.76 33.99 30.21 27.19 | MGN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange | Z270-ND 36.55 32.90 29.24 26.32 | MGN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z268-ND 38.20 34.38 30.56 27.51 | MGN2C-AC24 
DPDT |120VAC | 295 30 With Mounting Flange | Z267-ND 32.73 29.46 26.19 23.57 | MGN2C-AC120 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. Fig. 13 39.37 
13 MJN (10A) | Din Rail Socket with Screw Terminals 2251-ND 8.69 7.82 6.95 6.26 PTFI1PC Bis 
14 MJN (10A) | Chassis Mount with QC Terminals 2252-ND 1.84 1.66 148 = 1.33 PTF11QDC 
13 MJN (10A) | Chassis Mount with Screw Terminals Z253-ND 8.44 7.60 6.75 6.08 PTF21PC 
14 MJN (10A) | Chassis Mount with PCB Terminals 2254-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 PTFPCB 
_ G2R-S Nameplate for use with PTRF-05 Z2000-ND 5.07 4.57 4.06 3.66 R99-11 
- G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S Z2058-ND 5.43 4.89 435 3.92 PTRF-05-S. 
=- G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S Z2059-ND 914 8.20 7.29 6.56 PTRF-08-S. 
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OMRON. Power Relays ¢.~w 


Contact 
Coil Ratings 
Contact| Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Form | Volt. | (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
LY Power Relays — Plug-In Terminals 
12vDC | 160 Plug-In 7785-ND@ 767 690 614 552] LY1-DC12 
spor |24VDC | 650 | 15A @ t0vaAC; Plug-In 7784-ND@ 767 690 614 5.52) Ly1-DC24 
24VAC | 180 | 158 @ 24VDC Plug-In 7783-ND@ 8.03 7.24 643 5.79) LY1-AC24 
120VAC| 4430 Plug-In 7781-ND@ 8.03 7.24 643 5.79] LY1-AC110/120 
12vDC | 160 Plug-In 7790-ND@ 9.01 812 7.22 6.49] Ly2-DC12 
12vDC | 160 Plug-In with LED 722603-ND@ 1210 10.90 969 872] LY2N-DC12 
24VDC | 650 Plug-In with LED 722604-ND@ 1210 10.90 969 872] LY2N-DC24 Bottom View Bolton View 
24VDC | 650 Plug-In 72266-ND@ 19.89 17.90 15.91 14.32 | LY2N-D2-DC24 
2avoc | 650 | 10A @ 110VAC; Plug-In 7789-ND@ 9.01 812 7.22 6.49| Ly2-DC24 SPDT DPDT 
ppor | 24VAC | 180 | 108 @ 2avoc Plug-In 7788-ND@ 9.01 812 7.22 6.49] Ly2-AC24 
24VAC | 180 Plug-In with LED 72602-ND@ 12.10 10.90 969 872] LY2N-AC24 
48VDC | 2600 Plug-In 722262-ND@ 9.61 865 7.69 692) LY2-DC48 
120VAC| 4430 Plug-In 7786-ND® 9.01 812 7.22 6.49] LY2-AC110/120 = 
120VAC| 4430 Plug-In with LED 72610-ND® 12.10 10.90 969 872] LY2N-AC110/120 i 
220VAC| 12.9K Plug-In with LED 722265-ND® 12.64 11.38 10.12 9.11 | LY2N-AC220/240 tog 
24VDC | 650 | 10A @ 110VAC; | With LED and Test Button] 21677-ND@ 12.27 11.05 ©6982 ~—-8.84 | LY2I4N-DC24 3.054] |.4 
120VAC| 4430 | 10A @ 24VDC | With LED and Test Button | Z1678-ND@ 12.27 11.05 9.82 8.84 | LY2I4N-AC110/120 -35.56-+| 16.35 
12vDC | 160 With Mounting Ears] Z193-ND@ 816 7.35 653 5.88) LY1F-DC12 
spor |24V2° | 650 | ssa @ttovac | With Mounting Ears | Z194-ND@ 816 7.35 653 5.88) LY1F-DC24 LY1F, LY2F 
1 24VAC | 180 | s50 @o4ypc. | With Mounting Ears | 2195-ND@ 816 7.35 653 5.88) LY1F-AC24 
120VAC| 4430 ’ | With Mounting Ears | 2782-ND@ 816 7.35 6.53 5.88 | LY1F-AC110/120 
12vDC | 160 With Mounting Ears] Z190-ND@ 9.21 829 7.37 6.64] LY2F-DC12 
24VDC | 650 | 45, @ +4qyac. | With Mounting Ears | Z191-ND@ 9.21 829 7.37 6.64) LY2F-DC24 
DPOT |24VAC | 180 | so, @oaypc.| With Mounting Ears | Z192-ND@ 9.21 829 7.37 6.64) LY2F-AC24 
4120VAC| 4430 With Mounting Ears | 2787-ND@ 9.21 8.29 7.37 6.64) LY2F-AC110/120 
220VAC| 12.9K With Mounting Ears | 22264-ND@ 10.47 9.43. 8.38 ~—7.54 | LY2F-AC220/240 
24vDC | 410 Plug-In 71679-ND@ 1234 11.11 988 8.89] LY3-DC24 - 
spr |!20VAC) 2300 | 108 @ 110VAC; Plug-In 71680-ND® 1234 11.41 988 8.89] LY3-AC120 Bottom View 
120VAC| 2450 | 10A @ 24vDC Plug-In with LED 72268-ND 16.04 14.44 12.84 11.56 | LY3N-AC110/120 rT DPDT 
24VAC | 180 With Mounting Ears | 22267-ND 13.16 11.85 1053 9.48 | LY3F-AC24 
12VDC | 650 Plug-In 71682-ND@ 14.38 12.95 1151 10.36 | LY4-DC12 
24VDC | 100 Plug-In 71681-ND® 14.38 12.95 1151 10.36 | LY4-DC24 
24VDC | 350 Plug-In with Diode | 22272-ND@ 21.31 1918 17.05 15.35] LY4-D-Dc24 
24VDC | 350 | 494 @ 140VAC: Plug-In with LED 722275-ND@ 1977 17.79 15.82 14.24] LY4N-DC24 
4PDT |24VAC| 78 | 99 @ oavoc Plug-In with LED 722274-ND@ 19.77 17.79 15.82 14.24] LY4N-AC24 
24VAC | 78 Plug-In 22270-ND® 14.38 12.95 1151 10.36 | LY4-AC24 
4120VAC| 1800 Plug-In 71683-ND@ 14.38 12.95 1151 10.36 | LY4-AC120 
120VAC| 1800 Plug-In with LED 72273-ND@ 15.92 14.34 12.74 11.47 | LY4N-AC110/120 ASIEN 
220VAC| 12.9K Plug-In 722271-ND@ 14.97 13.48 11.98 10.79 | LY4-AC240 
LY Power Relays — PC Mount — RoHS Compliant 
12vDC | 160 PCB Mount 7974-ND 8.03 7.24 643 5.79] LY1-0-DC12 
spor |24VDC | 650 | 15A.@ t10vaAC; PCB Mount 7973-ND 8.03 7.24 643 5.79] LY1-0-DC24 
24VAC | 180 | 15A @ 24VDC PCB Mount 7972-ND 8.03 7.24 643 5.79] LY1-0-AC24 
120VAC| 4430 PCB Mount 7971-ND 8.03 7.24 6.43 5.79 | LY1-0-AC110/120 
j 12vDC | 160 PCB Mount 7978-ND 9.01 812 7.22 6.49) Ly2-0-DC12 Sa 
24VDC | 650 PCB Mount 7977-ND 9.01 812 7.22 6.49] Ly2-0-DC24 Bi SS 
DPDT HoovDC] 6900 Yee ooune PCB Mount 7979-ND 942 848 7.54 6.78] LY2-0-DC100/110 Ss S 
24VAC | 180 : PCB Mount 7976-ND 9.01 812 7.22 6.49 LY2-0-AC24 Poy 2.54 SS 
4120VAC| 4430 PCB Mount 7975-ND 9.01 812 7.22 6.49 | LY2-0-AC110/120 po 14@ ooo Sr 
4PoT |24vDC | 100 10A PCB Mount 72269-ND 15.34 13.81 12.27 11.05 | LY4-0-DC24 “elliptic holes 
Power Relays — Plug-In Terminals — RoHS Compliant 
12vDC ] 95 Plug-In 7800-ND 13.21 11.89 1057 9.51 | MK2P-S-DC12 
peor |24VDC | 430 | 10a @ 220vac; Plug-In 7799-ND 13.21 11.89 1057 9.51 | MK2P-S-DC24 
24VAC | 88 | 10A @ 28VDC Plug-In 7798-ND 13.21 11.89 1057 9.51 | MK2P-S-AC24 
9 120VAC| 2300 Plug-In 7797-ND 14.37 12.93 11.50 10.35 | MK2P-S-AC120 
12vDC | 95 Plug-In 7804-ND 15.09 13.59 12.08 10.87 | MK3P5-S-DC12 
appr |24V0¢ | 430 | 108 @ 220vac; Plug-In 7803-ND 15.09 13.59 12.08 10.87 | MK3P5-S-DC24 
24VAC] 88 | 10A @ 28VDC Plug-In 7802-ND 15.09 13.59 12.08 10.87 | MK3P5-S-AC24 
120VAC| 2300 Plug-In 7801-ND 16.16 14.55 12.93 11.64 | MK3P5-S-AC120 
12vDC | 160 Plug-In 7181-ND 6.35 572 5.09 4.58] MY2-DC12(S) 
24VDC | 636 Plug-In 7182-ND 6.35 572 5.09 4.58) MY2-DC24(S) 
ppor |48VC | 2560 | 5A @ 220vAC; Plug-In 7183-ND 659 594 5.28 4.75] MY2-DC48(S) 
24VAC | 180 | 54@24VDC Plug-In 7184-ND 635 572 5.09 4.58] MY2-AC24(S) : 
420VAC| 4430 Plug-In 7185-ND 6.59 5.94 5.28 4.75 MY2-AC110/120(S) 68.58 Max 
2avoc | 636 PCB Mount 72633-ND 779 7.01 623 5.61 | MY2-02-D024 tree | 
3PDT |120VAC| 4430 | 3A @ 110VAC Plug-In with LED 72249-ND 11.36 10.23 = 9.09_-—«8.18 | MY3N-AC110/120 
12vDC | 160 Plug-In 7186-ND 760 685 609 5.48] MY4-DC12(S) 
3 24VDC | 636 | 39 @ oo9vac Plug-In 7187-ND 7.60 6.85 6.09 5.48] MY4-DC24(S) eee 
24VDC | 636 ; Plug-In with LED 72188-ND 14.33 12.90 11.46 10.32 | MY4N-DC24(S) 59.941 
3A @ 24VDC; 59.94 
24VAC | 180 Plug-In 7188-ND 760 685 609 5.48] MY4-AC24(S) 
120VAC| 4430 Plug-In 7189-ND 780 7.02 6.24 5.62 | MY4-AC110/120(S) G7iaTub 
Ht0VDC] 11.1K Plug-In 72276-ND 8.38 754 670 6.03) MY4-DC100/110(S) 
appr | 12v0C | 160 Plug-In with LED 722279-ND 842 759 674 6.07) MY4N-DC12(S) 
24VDC | 636 With LED & Diode | _22278-ND 15.79 14.21 12.64 11.37 | MY4N-D2-DC24(S) 
12VDC | 160 | 3, @ooqyac | Bifurcated Contacts | 22281-ND 15.79 14.21 1264 11.37 | MY4ZN-DC12(S) A eS 
2aVvDC | 636 | 2 @ save. Bifurcated Contacts | 22282-ND 18.62 16.77 14.90 13.41 | MY4ZN-DC24(S) Pl, 
24VAC | 180 , Bifurcated Contacts | 22280-ND 1353 1218 1082 9.74] MY4Z-AC24(S) - 
240VAC 118.79K Plug-In with LED 22277-ND 958 863 7.67 6.90) MY4N-AC220/240(S) Top View 
24VDC | 636 PCB Mount 72634-ND 816 7.35 653 588) MY4-02-DC24 SPST oe et 
24VDC | 303 .250” QC Type 7817-ND 1219 10.97 976 8.78 G7L-1A-TUB-J-CB-DC24 to dg 6h oe 
24VAC | 270 .250” QC Type 7815-ND 13.07 11.77 10.46 9.42 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 . Top View 
4 | SPST |r oovac| 5260 | 304 @ 220VaC .250” QC Type 7814-ND 13.07 11.77 10.46 9.42 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC100/120 G7L-Bub nee 
220vAc |21000 .250” QC Type 7816-ND 13.81 12.43 11.05 _9.95 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC200/240 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 1 RoHS Compliant (Continued) 
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OMRON. 


Power Relays (cont) 


Contact 
Coil Ratings 
Contact) Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. 4) 25 50 100 | Part No. 
12VDC | 75 Screw Terminal Type | Z1051-ND 17.04 15.34 13.64 12.27 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC12 (Bracket shown 
SPST 24VDC | 303 30A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1052-ND 17.04 15.34 13.64 12.27 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 must be ordered» 
24VAC | 303 Screw Terminal Type | Z1053-ND 16.38 14.74 13.10 11.79 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 separately) 
120VAC} 5260 Screw Terminal Type | Z1054-ND 18.01 16.22 14.42 12.97 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 
24VDC | 303 Screw Terminal Type | Z2258-ND 17.95 16.16 14.37 12.93 | G7L2ABUBJCBDC24 
4 | DPST }12VDC |] 75 | 30A @ 220VAC PCB Terminal Type 22259-ND 17.38 15.65 13.91 12.52 | G7L-2A-P-CB-DC12 
24VDC | 303 PCB Terminal Type 22582-ND 17.38 15.65 13.91 12.52 | G7L-2A-PCB-DC24 
DPST |24VDC | 303 | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z821-ND 12.66 11.40 10.13 9.12 | G7L-2A-TUB-J-CB-DC24 
24VAC | 270 .250” QC Type Z820-ND 13.54 1219 10.84 9.76 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC24 
DPST |120VAC| 5260 | 25A @ 220VAC .250” QC Type Z818-ND 13.54 12.19 10.84 9.76 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 
220VAC | 21000 .250” QC Type Z819-ND 14.21 12.79 11.37 10.23 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 
DPST- 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1032-ND 40.83 36.75 32.66 29.40) G7J-2A2B-B-W1DC24 
NO/NC 120VAC} — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1030-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-2A2B-B-W1AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1031-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-2A2B-B-W1AC200/240 
3PST/ 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1035-ND 40.83 36.75 32.66 29.40) G7J-3A1B-B-W1DC24 
5 SPST 120VAC} — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1033-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-3A1B-B-W1AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1034-ND 40.03 36.04 32.03 28.83) G7J-3A1B-B-W1AC200/240 
24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1038-ND 40.83 36.75 32.66 29.40] G7J-4A-B-W1-DC24 
A4PST |120VAC}| — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1036-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1037-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 
Power Relays — Hermetically Sealed Case — RoHS Compliant 
12DC | 160 3A @ 110VAC: Class 1, Division 2 21223-ND 54.00 48.61 43.21 38.89 ) MY4H-US-DC12 
3 | 4PDT | 24DC |) 650 3A @ o4VDC. Class 1, Division 2 Z1224-ND 54.00 48.61 43.21 38.89 | MY4H-US-DC24 
120AC | 4430 Class 1, Division 2 21225-ND 54.00 48.61 43.21 38.89 | MY4H-US-AC110/120 
— | Track Mounted Socket for Hermetically Sealed MY4. Z2650-ND 8.38 7.54 6.71 6.04 | PYF14A-E-US 
MY2K Latching Relays — Plug In — RoHS Compliant 
12VDC | 160 5A @ 220VAC Dual Coil Latching 22056-ND§ 22.20 19.99 17.77 15.99 | MY2K-DC12 
3 | DPDT | 24VDC ) 636 5A @ 24VDC Dual Coil Latching Z2057-ND§ 22.20 19.99 17.77 15.99 | MY2K-DC24 
120VAC} 4430 Dual Coil Latching 22055-ND§ 74.86 67.38 59.89 53.91 | MY2K-AC120 
DC Power Relays — G9E Series — RoHS Compliant 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1610-ND 147.13 132.42 117.70 105.93 | G9EA-1-B DC12 
24DC | 115.2 60A @ 400vDC High Voltage DC Z1611-ND 147.13 132.42 117.70 105.93 | G9EA-1-B DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1612-ND 147.13 132.42 117.70 105.93 | G9EA-1 DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC Z1613-ND 147.13 132.42 117.70 105.93 | G9EA-1 DC24 
6 SPST- | 12DC | 28.8 High Voltage DC 21614-ND 173.88 156.49 139.10 125.19 | G9EA-1-CA-DC12 + 
NO | 24DC | 115.2 400A @ 400v0c High Voltage DC Z1615-ND 173.88 156.49 139.10 125.19 | G9EA-1-CA-DC24 24 VDCrI_ 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1616-ND 173.88 156.49 139.10 125.19 | G9EA-1-B-CA-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC 21617-ND 173.88 156.49 139.10 125.19 | G9EA-1-B-CA-DC24 
12DC | 28.8 25A @ 400VDC High Voltage DC 22304-ND 131.78 118.61 105.43 94.89 | G9EB-1-B-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC 22305-ND 131.78 118.61 105.43 94.89 | G9EB-1-B-DC24 
12VDC | 12.8 High Voltage DC Z1618-ND 294.25 264.83 235.41 211.87 | G9EC-1-B DC12 
7 SPST- | 24VDC | 51.2 200A @ 400vDC High Voltage DC Z1619-ND 294.25 264.83 235.41 211.87 | G9EC-1-B DC24 
NO /12VDC |} 12.8 High Voltage DC Z1620-ND 294.25 264.83 235.41 211.87 | G9EC-1 DC12 
24VDC | 51.2 High Voltage DC 21621-ND 294.25 264.83 235.41 211.87 | G9EC-1 DC24 aavoce 
Plug-In Safety Relays — RoHS Compliant = 
6PST | 24VDC | 1152 6A Force Guided Contacts | Z2626-ND 55.74 50.17 44.59 40.13 | G7SA-4A2B-DC24 
4PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts) 22362-ND 46.54 43.10 40.23 37.35 | G7S-4A2B-DC24 
3PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts) 22363-ND 46.54 43.10 40.23 37.35 | G7S-3A3B-DC24 
8 | DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7S Safety Relay.......... Z2417-ND 29.84 27.64 25.79 23.95 | P7S-14F 
PCB Mount Socket for G7S Safety Relay 22418-ND 12.05 11.16 10.42 9.67 | P7S-14P 
DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7SA Safety Relay Z2627-ND 37.16 33.45 29.73 26.76 | P7SA-14F 
Mounting Socket for G7SA Safety Relay 22628-ND 11.66 10.50 9.33 8.40 | P7SA-14P 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
LY SPDT/DPDT Track Mounted Relay Sockets 2791-ND 6.03 5.43 4.82 4.34 PTFO8A-E 
LY 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z2606-ND 8.21 7.39 6.57 5.92 PTFI1A 
LY APDT Track Mounted Relay Sockets . Z2612-ND 9.03 8.13 7.23 6.51 PTF1I4A-E 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - PCB Mount. Z792-ND 2.19 1.97 1.76 1.58 PT08-0 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - Solder Ear... 2793-ND 2.19 1.97 1.76 1.58 PT08 
LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets... Z794-ND 34 31 ey) .25 PYP-1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Track Mounted Sockets Z795-ND 34 31 ay) .25 PYC-A1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Back Connecting Sockets . Z796-ND 34 31 27 125 PYC-P. 
MY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets................. Z882-ND 6.19 5.57 4.96 4.46 PYFO8A-E 
MyY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) 22613-ND 5.83 5.25 4.67 4.20 PYFO8A-N 
MY3 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z2288-ND 9.19 8.28 7.36 6.62 PYFI1A 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets . Z811-ND 9.00 8.11 7.21 6.49 PYF14A-E 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) 22614-ND 8.73 7.87 6.99 6.29 PYF14A-N 
MY4/MY2K APDT Back Connecting Sockets - Panel Mount.. Z812-ND 2.15 1.94 1.72 1.55 PY14 
MY4/MY2K APDT Back Connecting Sockets - PCB Mount... Z813-ND 2.15 1.94 1.72 1.55 PY14-02 
MY4/MY2K Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series Z2063-ND 11.60 10.45 9.29 8.36 PYF14S 
MY4 Tool for MY4 Series Screwless Sockets......... Z1670-ND 5.59 5.04 4.48 4.03 PYF-S-TOOL 
MyY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Serie: Z2062-ND 7.05 6.35 5.64 5.08 PYFO8S 
MY2 Socket Release Levers (Releases Relay) For PYFO8S Z2060-ND AQ A4 40 36 PYCM-08S 
MY4 Socket Release Levers (Releases Relay) For PYF14S Z2061-ND 13 66 59 53 PYCM-14S 
MY Optional Nameplate for use with MY Wire Trap Sock Z2000-ND 5.07 4.57 4.06 3.66 R99-11 
MK DPDT Track Mounted Relay Sockets .... Z805-ND 5.53 4.98 4.43 3.99 PFO83A-E 
MK DPDT Connecting Sockets - Panel Mount Z836-ND 2.27 2.05 1.82 1.64 PLO8 
MK DPDT Connecting Sockets - PCB Mount Z837-ND 3.45 3.11 2.76 2.49 PLEO8-0 
MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z806-ND 7.94 7.15 6.36 5.72 PF113A-E 
MK 3PDT Connecting Sockets - Panel Mot Z838-ND 2.44 2.20 1.96 1.76 PL11 
MK 3PDT Connecting Sockets - PCB Mount. Z839-ND 4.13 3.72 3.31 2.98 PLE11-0 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) . Z840-ND 7.65 6.89 6.12 5.51 PFP100N 
ALL 0.5m (1.64ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) . Z841-ND 6.22 5.60 4.98 4.48 PFPSON 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Track (High profile) Z2611-ND 16.31 14.68 13.05 11.75 PFP-100N2 
- End Stop Plate for Din Track Rails . Z887-ND 83 715 67 60 PFP-M 
- W-Bracket for Omron Relays Z1238-ND 1.36 1.23 1.09 99 R9904FORGSF 
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Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil Resistance Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrangement Voltage (0) (mA) 30VDC Maximum Voltage Part No. al 100 Part No. 
ARA Series High Frequency Relays 
3DC 64.3 46.7 1 2.25/0.3/4.5 255-2155-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A03 
1 DPDT 4.5DC 145 31 1 3.37/0.45/6.75 255-2158-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A4H 
5DC 178 28.1 1 3.75/0.5/6.75 255-2156-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A05 
12DC 1,028 AL? 1 9/1.2/18 255-2157-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A12 
ARE Series High Frequency Relays 
4.5DC 101 44.40 0.5 3.375/0.45/4.95 255-1573-ND 5.64 5.18 4.60 3.91 ARE134H 
12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1572-ND 5.64 5.18 4.60 3.91 ARE1312 
2 SPDT-NO/NG 4.500 101 44.40 05 3.375/0.45/4.95 255-1575-5-ND 6.13 5.63 5.00 425 ARE13A4H 
12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1574-5-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 ARE13A12 
ARJ Series High Frequency Relays 
3 DPDT 4.5DC 101.2 44.4 0.3 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ20A4H 
12DC 720 16.6 0.3 9/1.2/13.2 255-1462-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ20A12 
ARJ Series Dual Coil Latching High Frequency Relays 
3 DPDT 4.5DC 135 33.3 0.3 3.375/3.375/4.95 255-1579-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ22A4H 
12DC 960 12.5 0.3 9/9/13.2 255-1578-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ22A12 
RK Series High Frequency Relays 
5DC 125 40 0.01 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 RK1-5V 
6DC 180 34 0.01 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 RK1-6V 
# SPOT 12DC 720 7 0.01 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 RK1-12V 
24DC 2,880 9 0.01 18/2.4/26.4 255-1088-ND 10.19 9.36 8.32 7.08 RK1-24V. 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
5 SPDT 5DC 178 28 01 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 23.30 21.40 19.02 16.17 RP1-5V 
12DC 1,028 11.7 0.1 9/1.2/18 255-1090-ND 23.30 21.40 19.02 16.17 RP1-12V 
. Dimensions in mm 
S I g nal Relays W € RolS Bottom view shown (SMD’s are top view) 
Coil | coil Gone Fig. 1 — AGQ@ Series - PCB 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. al 25 50 100 Part No. 320-4 | 
AG@Q Series Low Signal Relays 8-O 0.85, | 
1.5DC 16 93.8 1 0.3 255-1356-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ2001H 2x2.20-+ 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 PC Mount 255-1505-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ20003 
1A DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 Non-Latching 255-1357-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ2004H 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 255-1358-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ20012 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1359-5-ND 4.21 3.87 344 2.93 | AGQ20024 
PC Mount 
1B DPDT 4.5DC | 202.5] 22.2 1 0.3 1 Coil Latching 255-2092-5-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGQ2104H — iif /. 279 
AG@Q Series Low Signal Relays SMD Direction Indication Direction Indication 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-2091-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGQ200A03 Non-Latching 1 Coil Latching 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-2091-2-NDt 2052.00/900 AGQ200A03Z 
4.5DC 145 31 1 0.3 255-1860-ND 3.72 342 3.04 259 | AGQ200A4H < 5 
4500 | 145 | 31 1 03 Pree 255-1860-2-NDt 2052.00/900 AGO200A4HZ Fig. 2 AG@'Serles'='SMD 
2A DPDT 12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 9 | 255-1858-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGQ200A12 A— Long SMD 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 255-1858-2-NDt 2052.00/900 AGQ200A12Z 10, 6778.40 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1859-ND 436 4.01 3.56 3.03 | AGQ200A24 <x 5. 40 
3DC 90 33.3 1 0.3 Long SMD 255-2093-2-NDt 2214.00/900 AGQ210A03Z 
4.5DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 1 Coil Latching | 255-2094-2-ND+ 2214.00/900 AGQ210A4HZ 
1.5DC 16 93.8 1 0.3 255-1360-5-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 | AGQ200S1H 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-1361-5-ND 4.02 369 3.28 2.79 | AGQ200S03 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 Short SMD 255-1361-2-NDt 2214.00/900 AGQ200S03Z 
2B DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 Non-Latching | 255-1362-5-ND 4.02 369 3.28 2.79 | AGQ200S4H 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 255-1363-5-ND 402 369 3.28 2.79 | AGQ200S12 $29 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1364-5-ND 466 4.28 3.80 3.23 | AGQ200S24 vA . beds ra ; an 
3DC 90 | 33.3 1 03 Short SMD | 255-2095-2-ND+ 2214.00/900 AGQ210S03Z Direction Indication Direction Indication 
4.5DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 | 1Coil Latching | 255-2096-2-ND+ 2214.00/900 AGQ210S4HZ Non-Latching 1 Coil Latching 
AGN Series Compact Low Signal Relays B— Short SMD 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-2085-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGN20003 1 3. 20 
45pc | 145 | 31 1 03 PC Mount | 255-1230-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | AGN2004H 10.6 ><+%,20 2.06*+8 to o— 
4200 | 1,028 | 11.7 1 0.3 Non-Latching | 255-1231-5-ND 3.58 3.29 292 249 | AGN20012 << 75.40 0.80. 6.14 
3a | DpoT | 24D | 2,504| 9.6 103 255-1232-5-ND 4.21 3.87 3.44 2.93 | AGN20024 220 lite 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 PC Mount 255-1855-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGN21003 Bae 
4.5DC 145 31 1 0.3 4 Coil Latchin 255-1857-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGN2104H 8765 
200 | 202.5 | 22.2 1 03 9 | 955-1856-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGN21012 oT 3 us 
AGN Series Compact Low Signal Relays SMD yf 229 Z 279 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-1504-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200A03 1234 1234 
sa} opor | soc | ws | a1 | 1 03 | 008M Zee tosygn' 70 az 3.04 259. | AGNADOAIH, — oars 
4500 | 145 | 31 + 03 | Non-Latching | 965 1993-0-NDt 1140.00/500 AGN200A4HZ Ben-Fatening Teel Eetening 
6DC 257 23.3 1 0.3 255-2086-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200A06 + Tape and Reel (Continued) 
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Fig. 4 — DE Series - PCB 


Coil Coil Contact 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 255-1234-5-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | AGN200A12 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 Long SMD 255-1234-2-NDt 1140.00/500 AGN200A12Z 
3B DPDT 24DC | 2,504] 9.6 1 0.3 Non-Latching | 255-1235-5-ND 436 4.01 3.56 3.03 | AGN200A24 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1235-2-NDt 1335.00/500 AGN200A24Z 
4spc | 2025| 222 | 1 08 Long SMD | 955-2089-5-ND 4.02 369 328 279 | AGN210AdH 
1 Coil Latching 
300 | 642 | 467 03 255-2087-5-ND 372 342 3.04 259 | AGN200S03 
3DC 64.2 46.7 0.3 255-2087-2-NDt 1057.50/500 AGN200S03Z 
4.5DC 145 31 0.3 Short SMD 255-1854-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200S4H 
4.5DC 145 31 0.3 255-1854-2-NDt 1057.50/500 AGN200S4HZ 


Non-Latching 


° 
ww 


38 | ppot | 1200 | 2025) 222 i 255-1853-ND 3.72 342 3.04 259 | AGN200S12 
1206 | 1,028) 11.7 0.3 255-1853-2-NDt 1057.50/500 AGN200812Z 
zane | 2,504] 96 0.3 255-2088-2-NDt 1835.00/500 AGN200824Z 
45pc | 2025 | 22.2 03 Short SMD | 255-2090-5-ND 402 369 328 279 | AGN210S4H 
45pc | 2025] 22.2 0.3 | 1CoilLatching | 255-2090-2-NDt 1230.00/500 AGN210S4HZ 
DE Series High-Insulation Power Relay 
4spc | 101 | 445 8 8 255-1904-ND 10.17 9.34 830 7.06 | DE2A-45v 
4] OPST | tone | 720 | te6 | 8 8 PG Mount | 955-1903-ND 10.17 9.34 8.30 7.06 | DE2A-12V 
DS Series Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 
3pc | 45 _ 2 2 255-1478-ND 7.06 6.48 5.76 4.90 | DS1E-S-DC3V Fig. 5 — DS Series - PCB 
spc | 125 | — 2 2 Sensitive Coil | 255-1609-ND 7.06 648 5.76 4.90 | DS1E-S-Dc5V 
t20¢ | 720 | — 2 2 Non-Latching | 255-1607-ND 7.06 648 576 4.90 | DS1E-S-DC12v 
sa| spor |_240¢_| 2.880] — 2 2 255-1608-ND 7.08 648 5.76 4.90 | DS1E-S-DC24v 
spc | 625 | 80 2 2 255-1474-ND 5.00 459 408 347 | DS1E-M-DCSV 
120c | 360 | 333 2 2 Standard Coil | 255-1473-ND 5.00 4.59 408 347 | DS1E-M-DC12V 
120¢ | 360 | 333 2 2 Non-Latching | 255-2192-ND 5.00 4.59 408 347 | DS1E-M-DC12V-1B 
24pc | 1,440 | 16.3 2 2 255-1605-ND 5.00 459 408 3.47 | DS1E-M-DC24v 
apc | 45 | 666 2 2 255-1993-ND 784 7.20 640 5.44 | DSIE-SL-DCaV 
spc | 125 | 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1994-ND 7.84 7.20 640 5.44 | DS1E-SL-DcSV 
120¢ | 720 | 166 2 2 | 1 Coil Latching | 255-1872-ND 7.86 7.23 642 546 | DS1E-SL-DC12v 
5B | spot | 24pc | 2880 | 83 2 2 255-1995-ND 7.86 7.23 642 5.46 | DS1E-SL-DC24V 
spc | 139 | 359 2 2 Standard Cot | 255-2195-ND 5.83 5.36 476 4.05 | DS1E-ML-DC5V 
120¢ | 800 | 15 2 2 | Foi atching | 255°2193-ND 5.83 5.36 476 4.05 | DSYE-ML-DC12v 
24pc | 3,200| 7.5 2 2 255-2194-ND 5.83 5.36 476 4.05 | DS1E-ML-DC24v 
3oc | 45 | 6s | 2 2 Sensitive Coll | 955.1873-ND 7.60 6.98 620 5.27 | DStE-SL2-Dcav 
2 Coil Latching 
sc| spor | 900 | 64; — 2 2 | 255-1477-ND 559 513 456 3.88 | DS1E-ML2-DC5V 
spc | 100 | 60 2 2 Standard Coil | 255-2196-ND 5.59 513 456 3.88 | DSYE-ML2-DC6V 
ta0¢ | 400 | — 2 2 | 2Coil Latching | 255-1475-ND 5.59 513 456 3.88 | DS1E-ML2-DC12V 
24nc_| 1,600 | — 2 2 255-1606-ND 5.69 5.13 456 3.88 | DS1E-ML2-Do24v NON eM 
spc | 11.3 | 1327 | 2 2 255-2198-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DC1.5V Direction Indication 
30c | 45 | 666 2 2 255-1874-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-Dcav 
spc | 125 | 40 2 2 255-1062-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DCSV Non-Latching 
spc | 180 | 30 2 2 Sensitive Coit | 255°1610-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DceV 
g9pc | 405 | 222 2 2 Non-Latthing | 255-2200-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DCOV 
120 | 720 | 166 2 2 255-1063-ND 434 399 354 3.01 | DS2E-S-DC12v 
sa! pppt | 2400 | 2.880] 83 2 2 255-1064-ND 434 399 354 3.01 | DS2E-S-DC24v 
4spc | 11,520] 4.1 2 2 255-1065-ND 5.88 540 4.80 4.08 | DS2E-S-DC4ev 
4spc | 11,520; 4.1 2 2 255-2199-ND 5.88 5.40 4.80 4.08 | DS2E-S-DC48v-TB 
spc | 625 | 80 2 2 255-1070-ND 348 3.20 284 242 | DS2E-M-DCSV 
goc | 203 | 60 2 2 Standard Coit | 255°1479-ND 348 3.20 284 242 | DS2E-M-DCOV ; 
tac | 360 | 332 2 2 Non-Latching | 255:1071-ND 348 3.20 284 242 | DS2E-M-DC12V ome 
24pc | 1,440] 16.6 2 2 255-1072-ND 3.48 3.20 284 242 | DS2E-M-DC24v ; 
4spc_| 5,760| 83 2 2 255-1073-ND 4.36 4.01 356 3.03 | DS2E-M-DC48V tah 
Sensitive Coil : : ae borg 
6B | DPDT spc | 125 | 40 2 2 : ©" | 255-1875-ND 4.95 4.55 4.04 3.44 | DS2E-SL-DCSV 2 10 7 
1 Coil Latching 
aoe | 2 | — 2 2 255-1480-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC3V ; : 
spc | 694| 72 2 2 255-1074-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC5V ‘1:Coll'Latching 
gpc | 225 | 40 2 2 Standard Coil | 255-2197-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC9V 
120¢ | 400 | 30 2 2 | 2Coil Latching | 255-1075-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC12V 
sc | peor | 2406 | 1,600] 15 2 2 255-1076-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC24v 
4spc | 6400| 7.5 2 2 255-1077-ND 5.54 5.09 452 3.85 | DS2E-ML2-DC48v 
spc | 139 | 359 2 2 255-1066-ND 512 471 448 3.56 | DS2E-SL2-DC5V 
120 | 800 | 15 2 2 Sensitive Coil | 255-1067-ND 512 471 448 356 | DS2E-SL2-DC12v 
24pc | 3,200] 75 2 2 | 2Coil Latching | 255-1068-ND 5.12 471 448 3.56 | DS2E-SL2-Dc24v 
4spc_|12,800| 3.25 2 2 255-1069-ND 6.10 5.61 498 4.24 | DS2E-SL2-DC48v 
30c | 45 | 666 2 2 255-1876-ND 9.90 9.09 808 6.87 | DS4E-S-DCaV 
spc | 125 | 40 2 2 255-1482-ND 9.90 9.09 808 6.87 | DS4E-S-Dc5V sET AST CO 
soc | 180 | 30 2 2 Sensitive Coil | 255-1483-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | DS4E-S-DceV Pe eat ae 
120 | 720 | 166 2 2 Non-Latching | 255-1481-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | DS4E-S-DC12v Direction iinclestion 
za| appr | 2400 | 2.880| 83 2 2 255-1616-ND 9.90 9.09 808 6.87 | DS4E-S-Dc24v 
4soc_[11,520| 4.1 2 2 255-1877-ND 12.42 11.41 10.14 8.62 | DS4E-S-DC4Vv 2 Coil Latching 
SDC | 6250| 80 2 2 255-1614-ND 875 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC5V 
120c | 360 | 333 2 2 Standard Coil | 255-1611-ND 8.75 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC12V 
24pc | 1,440] 16.6 2 2 Non-Latching | 255-1612-ND 8.75 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC24v 
4spc | 5,760| 83 2 2 255-1613-ND 8.75 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC48V 
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Coil Contact 
Contact Coil Resist. | Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
5DC 139 _ 2 2 Sensitive Coil 255-1484-ND 11.54 10.60 9.42 8.01 DS4E-SL2-DC5V 
24DC | 3,200 _— 2 2 2 Coil Latching 255-1617-ND 11.54 10.60 942 8.01 DS4E-SL2-DC24V 
7B 4PDT 12DC 800 15 2 2 255-2204-ND 11.54 10.60 942 8.01 DS4E-SL2-DC12V 
5DC 69.4 — 2 2 Standard Coil | 255-1615-ND 9.80 9.00 8.00 680 | DS4E-ML2-DC5V 
24DC | 1,600 15 2 2 2 Coil Latching | 255-2203-ND 9.80 9.00 800 680 | DS4E-ML2-DC24V 
DS2Y Series Low Signal Relays 
5DC 125 40 2 2 255-1078-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC5V 
6DC 180 33.3 2 2 255-2201-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC6V 
8 DPDT 9DC 405 22.2 2 2 Sensitive Coil 255-2202-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC9V 
12DC 720 16.7 2 2 255-1079-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC12V 
24DC | 2,880 | 83 2 2 255-1080-ND 2.94 270 240 2.04 | DS2Y-S-DC24V 
48DC | 7,680} 63 2 2 255-1081-ND 3.94 3.63 3.22 274 | DS2Y-S-DC48V 
HY Series General Purpose Relays 
3DC 60 50 1 255-1391-ND 3.38 3.11 2.76 235 | HY1-3V 
5DC 166 30.1 1 — i aii 255-1092-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | HY1-5V 
roc | 960 | 125 | 1 — [Rian Sensitivity | oe og3.np 338 311 276 235 | HYt-12V 
9 SPDT 24DC_ | 3,840 | 6.25 1 - 255-1094-ND 4.24 390 346 295 | HY1-24V 
5DC 125 40 1 — 255-1799-5-ND 3.09 284 252 215 | HY1Z-5V 
6DC 180 33.3 1 — PC Mount 255-1800-5-ND 3.09 284 252 215 | HY1Z-6V 
12DC 720 16.7 1 — 255-1797-5-ND 3.09 284 252 215 | HY1Z-12V 
ASX Series Low Signal Relays 
3DC 180 16.7 01 01 255-1402-5-ND 5.93 545 484 412 | ASX20003 
4.5DC | 405 114 01 01 PC Mount 255-1403-5-ND 5.93 545 4.84 412 | ASX2004H 
10A) OPOT | tong J 2gs0] 42 01 01 | Non-Latching | 255-1404-5-ND 5.93 5.45 4.84 442 | ASx20012 
24DC_ | 8,229 | 2.9 01 01 255-1405-5-ND 6.76 6.21 552 470 | ASX20024 
1.5DC | 64.3 | 23.3 01 01 255-1870-ND 6.64 610 542 4.61 ASX2101H 
3DC 257 AZ 01 01 PC Mount 255-1580-5-ND 6.64 610 542 4.61 ASX21003 
10B | DPDT 4.5DC 579 78 01 01 1 Coil Latching | 255-1583-5-ND 6.64 610 542 4.61 ASX2104H 
12DC | 4,114) 29 01 01 255-1581-5-ND 6.64 610 542 4.61 ASX21012 
24DC | 11,520} 2.10 01 01 255-1582-5-ND 7.20 6.62 588 5.00 | ASX21024 
10C | DPDT 4.5DC 289 15.6 10mA@10DC 2 Coil Latching | 255-1591-5-ND 6.76 6.21 552 470 | ASX2204H 
3DC 180 16.7 01 01 255-1406-5-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 | ASX200A03 
4.5DC | 405 1W4 01 01 SMD Mount | 255-1407-5-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 | ASX200A4H 
MA} DPOT | 4on¢ J28s0} 42 | ot 01 | Non-Latching | 255-1408-5-ND 6.15 565 5.02 427 | ASX200A12 
24DC | 8,229 | 29 01 01 255-1409-5-ND 7.03 646 574 488 | ASX200A24 
3DC 257 11.7 01 01 255-1584-5-ND 6.86 630 560 4.76 | ASX210A03 
418) PDT 4.5DC 579 78 01 01 SMD Mount | 255-1587-5-ND 6.86 630 560 4.76 | ASX210A4H 
12DC | 4,114) 29 01 01 1 Coil Latching | 255-1585-5-ND 6.86 630 560 4.76 | ASX210A12 
24DC | 11,520} 24 01 01 255-1586-5-ND 745 6.84 6.08 5.17 | ASX210A24 
TK Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 2 0.5 255-1756-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-3V 
4.5DC 145 31.1 2 0.5 255-1757-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-4.5V 
42a] SPDT 5DC 178 28.1 2 0.5 Low Profile 255-1028-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-5V 
9DC 579 15.5 2 0.5 Non-Latching | 255-1758-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 2 0.5 255-1029-5-ND 4.70 432 3.4 3.27 | TK1-12V 
24DC_ | 2,133 | 11.3 2 0.5 255-1030-5-ND 5.39 495 440 3.74 | TK1-24V 
4.5DC | 202.5 | 22.2 2 0.5 255-2254-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TKI-L-4.5V 
5DC 250 20 2 0.5 Low Pratile 255-1764-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TKI-L-5V 
12B | SPDT 6DC 360 16.7 2 0.5 1 Coil Latching 255-2255-ND 485 446 3.96 3.37 | TKI-L-6V 
12DC | 1,440) 83 2 0.5 255-1759-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TKI-L-12V 
240C_ | 3,840 | 63 2 0.5 255-1762-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | TKI-L-24V 
5DC 125 40 2 0.5 Low Profile 255-1763-5-ND 6.00 552 490 417 | TK1-L2-5V 
12C | SPDT 12DC 576 20.8 2 0.5 2 Coil Latching 255-1760-5-ND 6.00 552 490 417 | TK1-L2-12V 
240C | 1,440 | 16.7 2 0.5 255-1761-5-ND 6.66 612 544 463 | TK1-L2-24V 
TN Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 1 0.5 255-1385-5-ND 414 381 3.38 2.88 | TN2-3V 
4.5DC 145 31.1 1 0.5 255-1765-5-ND 414 381 338 288 | TN2-4.5V 
5DC 178 28.1 1 0.5 PC Mount 255-1022-5-ND 414 381 3.38 288 | TN2-5V 
13A | DPDT 9DC 579 15.5 1 0.5 Non-Latching | 255-1386-5-ND 414 381 3.38 2.88 | TN2-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.5 255-1023-5-ND 414 381 338 288 | TN2-12V 
24DC | 2,880 8.3 1 0.5 255-1024-5-ND 490 450 4.00 340 | TN2-24V 
48DC | 7,680 | 6.25 1 0.5 255-2256-ND 6.37 5.85 520 442 | TN2-48V 
5DC 250 20 1 0.5 PC Mount 255-2000-ND 490 450 4.00 340 | TN2-L-5V 
13B | DPDT 12DC | 1,440) 6.3 1 0.5 4 Coil Latching 255-2001-ND 490 450 4.00 340 | TN2-L-12V 
24DC_ | 3,840 | 8.3 1 0.5 255-2002-ND 5.59 513 456 3.88 | TN2-L-24V 
5DC 125 40 1 0.5 PC Mount 255-1025-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TN2-L2-5V 
13C | DPDT 12DC 720 16.7 1 0.5 2 Coil Latching 255-1026-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TN2-L2-12V 
240C | 1,920 | 12.5 1 0.5 255-1027-5-ND 5.81 5.34 4.74 4.03 | TN2-L2-24V 


Fig. 7 — DS Series - PCB 
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Fig. 8 — DS2Y Series - PCB 
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Fig. 9 — HY Series - PCB 
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Fig. 10 — ASX Series - PCB Fig. 11 — ASX Series - SMD 


Liaw Indication Direction Indication Direction Indication 
Non-Latching 1 Coil Latching 2 Coil Latching 


Direction Indication 


Coil Coil Contact Non-Latchin 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 9 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
TQ Series Low Signal Relays 
apc | 643 | 467 1 05 255-1225-5-ND 279 257 228 194 | TQ2-3V saints 
4500 | 144 | 314 1 05 255-1226-5-ND 279 257 228 194 | TO2-4.5V + ° 
spc | 178 | 28.1 1 05 255-1001-5-ND 279 257 228 194 | TO2-5V 
6pc | 257 | 233 1 05 PC Mount | 255-2258-ND 279 257 228 1.94 | TO2-6V ae ade” % 
gpc | 579 | 1550 | 1 0.5 | Non-Latching | 255-1766-5-ND 279 257 228 194 | TO2-9v Diecion naieaton 
4200 | 1,028 | 11.7 1 05 255-1002-5-ND 279 257 228 1.94 | TO2-12v 
14A| ppoT | 240c | 2,880] 83 1 05 255-1003-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-24v 1 Coil Latching 
480C¢_| 7,680 | 6.25 1 05 255-1801-5-ND 434 3.99 3.54 3.01 _| TO2-48V 
spc | 178 | 281 1 05 ee 255-2257-ND 2.79 257 228 1.94 | TO2-5v-3 
spc | 178 | 281 1 05 Pc Mount | 205-2261-ND 279 257 228 1.94 | TO2H-SV 
4200 | 1,028 | 11.7 1 05 — leet clinch Term,| 250°2259-ND 2.79 257 228 194 | TO2H-12V 
24nc_| 2,880] 8.3 1 05 “| 255-2260-ND 3.36 3.09 274 2.33 | TO2H-24v 
spc | 90 | 333 1 05 255-1492-5-ND 336 3.09 274 233 | TO2-L-3V 
4.5DC | 202.5 | 22.2 1 05 pc Mount | 205°1769-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-L-4.5V 
148] ppot | spc | 250 | 20 1 0.5 | 4 coitLatching | 255-1004-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-L-5V 
y20c | 1,440] 83 1 05 255-1005-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-L-12v 
24pc_| 3840 | 125 1 05 255-1006-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2-L-24v 
apc | 45 | 667 1 05 255-1767-5-ND 3.50 3.22 286 244 | TQ2-L2-3V 
45D | 101.2] 444 1 05 255-1768-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | TQ2-L2-4.5V 
aac] ppot | 50C | 125 | 40 1 05 PC Mount | 255-1007-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | TO2-L2-5V 
gpc | 405 | 22.2 1 0.5 | 2CoilLatching | 255-1355-5-ND 3.50 3.22 286 244 | TQ2-L2-9V Fer] 
4200 | 720 | 167 1 05 255-1008-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | TO2-L2-12v Sao 
24pc_| 1,920 | 12.5 1 05 255-1009-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2-L2-24v Exe 
apc | 32 | 938 1 05 255-1890-ND 18.69 17.17 15.26 1298 | TO4-3V Direction Indication 
4.5DC | 723 | 622 1 05 255-1777-5-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | TQ4-4.5V Non-Latching 
spc | 89 | 56.2 1 05 PC Mount | 255-1013-5-ND 18.69 1717 15.26 12.98 | TQ4-5V 
asa| appt | 120 | 514 | 233 1 0.5 | Non-Latching | 255-1014-5-ND 18.69 1717 15.26 12.98 | TO4-12V 
240 | 2,056 | 11.7 1 05 255-1015-5-ND 20.26 18.61 16.54 14.06 | TQ4-24v 123 
480C_| 5,760 | 83 1 05 255-1891-ND 22.79 20.93 18.60 15.81 | TO4-48V jtmy 
spc | 89 | 562 1 05 PC Mount | 555-2990-5-ND 18.69 1717 15.26 12.98 | TQ4-5V-3 “353 
AgPd Direction Tndication 
45DC | 506 | 889 1 05 255-1779-5-ND 22.37 2055 18.26 15.63 | TO4-l2-45V ; i 
tsp| appt | SDC | 625 | 80 1 05 PC Mount | 255-1780-5-ND 22.37 20.55 18.26 15.53 | TQ4-L2-5V 1 Coil Latching 
420¢ | 360 | 333 1 0.5 | 2CoilLatching | 255-1493-5-ND 22.37 20.55 18.26 15.63 | TQ4-L2-12V 
24pce | 1,440 | 16.7 1 05 255-1778-5-ND 23.89 21.94 19.50 16.58 | TQ4-L2-24V 
15pc | 16 | 938 2 05 255-1224-5-ND 319 293 260 221 | TO2SA-1.5V 
1506 | 16 | 93.8 2 05 255-1224-2-NDt 975.00/500 TQ2SA-1.5V-Z 
3pc | 64.3 | 46.7 2 05 255-1228-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-3V 
spc | 643 | 46.7 2 05 255-1228-2-NDt 975.00/500 TQ2SA-3V-Z / set 
45o0c | 145 | 31 2 05 255-1229-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-4.5V Bireqion Indication 
4500 | 145 | 31 2 05 255-1229-2-NDt 975.00/500 TO2SA-4.5V-Z 2 Coil Latching 
spc | 178 | 28.41 2 05 SMD Mount | 255"1010-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-5V 
spc | 178 | 28.1 2 05 | wontatching | 295:1010-2-NDt 975.00/500 TQ2SA-5V-Z 
6pc | 257 | 23.3 2 05 255-2265-5-ND 319 293 260 221 | TO2SA-6V 
4200 | 1,028} 11.7 2 05 255-1011-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-12v 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-1011-2-NDt 975.00/500 TO2SA-12V-Z 
24nc | 2,880] 8.3 2 05 255-1012-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2SA-24v 
16d] ppoT | 240c | 2880] 83 2 05 255-2263-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-24V-Z 
24pc | 2,880] 8.3 2 05 255-2262-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-24V-X 
480C_| 7,680 | 6.3 2.05 255-2264-5-ND 4.88 4.48 3.98 3.39 | TO2SA-48V 
3c | 643 | 467 2 05 255-2271-5-ND 319 293 260 221 | TO2SL-3v 
3pc | 64.3 | 46.7 2 05 SMD Mount | 255"2271-2-NDt 975.00/500 TO2SL-3V-Z 
spc | 178 | 28.4 2 05 | vontatching | 205:2272-5-ND 319 293 260 221 | TO2SL-5V 
4200 | 1,028} 11.7 2 05 255-2269-2-NDt 975.00/500 TO2SL-12V-Z 
24nc_| 2,880 | 8.3 2.05 255-2270-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2SL-24v 
150¢ | 16 | 938 2. 05 255-2280-5-ND 3.01 277 246 2410 | TO2SS-1.5V 
45pc | 145 | 31 2 05 SMD Mount | 205"2282-5-ND 319 293 260 221 | TO2SS-4.5v 
spc | 178 | 28.4 2 05 | son-tatching | 255-2283-5-ND 319 293 260 221 | TO2ss-5V Direction Indication 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-2279-5-ND 3.19 293 260 2.21 | TO2ss-12v aa aaanin 
24nc_| 2,880| 8.3 2.05 255-2281-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2ss-24v 9 
45DC | 289.3 | 15.6 2. 05 255-2266-5-ND 3.80 349 310 264 | TO2SA--4.5V 
spc | 357 | 14 2 05 SMO Mount | 295°1776-5-ND 380 349 340 264 | TO2SA-L-5V 12345 
spc | 367 | 14 2 08 | 4s Coirtatehing | 255-1776-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-L-5V-X obo 
4200 | 2,057] 58 2 05 255-1770-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2SA-L-12v 
168] ppoT | 2400 | 5,760] 4.2 2.05 255-1774-5-ND 4.29 394 3.50 2.98 | TO2SA-L-24V ea too ere 
2apc | 5,760] 42 2 05 ‘called 255-2273-5-ND 419 385 342 291 | TO2SL-L-24v Direction Indication 
spc | 357 | 14 2 05 SMD Mount | 255-2284-5-ND 380 349 310 264 | TO28S-L-5v 1 Coil Latching 
spc_| 367 | 14 205 _| 1 Coil Latching | 255-2284-2-NDt 1162.50/500 TQ2SS-L-5V-Z 
apc | 643 | 467 2 05 255-2267-5-ND 3.97 365 324 276 | TO2SA-L2-3V 12346 
450C | 145 | 31 2 05 255-1773-5-ND 3.97 365 3.24 2.76 | TO2SA-L2-4.5V yo TSS! 
spc | 178 | 28.41 2 05 255-1775-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TO2SA-L2-5V Vaki cra 
tec! ppot | 500 | 178 | 28.1 2 05 SMD Mount | 255-1775-2-ND+ 1215.00/500 TO2SA-L2-5V-Z ho 9876 
gpc | 579 | 15.5 2 05 | 2Coil Latching | 255-2268-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TO2SA-L2-9V Direction Indication 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-1771-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TO2SA-L2-12V 2 Coil Latching 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-1771-2-NDt 1215.00/500 TO2SA-L2-12V-Z 
24nc | 2,880] 8.3 2 05 255-1772-5-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | TQ2SA-L2-24V } Tape and Reel (Continued) 
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Fig. 15 — TQ Series - PCB 


Coil Coil Contact 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. il 25 50 100 Part No. IN >9 
150C | 16 | 938 2 05 255-2275-5-ND 397 3.65 324 276 | TO2SL-L2-1.5V 
45DC | 145 | 31 2 05 SMo Mount | 295°2277-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SL-L2-4.5V 
spc | 178 | 28.1 2 05 | colt Latening | 295-2278-5-ND 397 365 324 276 | TO2SL-L2-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 255-2274-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SL-L2-12V 
2406 | 2,880 | 8.3 2 0.5 255-2276-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 _| TO2SL-L2-24V 
16c| bPoT | 15D¢ | 16 | 938 2 05 255-2286-5-ND 397 3.65 324 276 | TO2SS-L2-1.5V 
3pc | 643 | 46.7 2 05 255-2288-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TQ2SS-L2-3V 
spc | 178 | 28.1 2 05 SMD Mount | 255-2289-5-ND 3.97 365 324 276 | TO2SS-L2-5V 
spc | 178 | 281 2 0.5 | 2CoilLatching | 255-2289-2-ND+ 1215.00/500 TOQ2SS-L2-5V-X 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 255-2285-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SS-L2-12v 
24DC | 2,880 | 8.3 2 05 255-2287-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TO2SS-L2-24v 
TX Series Low Signal Relays 
3pc | 643 | 467 2 05 255-2294-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-3V 
45pC | 145 | 31 2 05 Pc Mount | 255-1894-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-4.5V 
spc | 178 | 281 2 05 — Jeet clinch Term, | 205°2295-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 "| 255-2292-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-12V 
2406 | 4,114 | 5.8 2 0.5 255-2293-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-H-24V 
47a) BPDT 3pc | 643 | 467 2 0.5 255-1893-ND 3.09 284 252 2.15 | TX2-3V 
45D | 145 | 31 2 05 255-1781-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-4.5V 
spc | 178 | 284 2 05 PC Mount | 208°1031-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-5V [iP 328878 1g Paral 
gpc | 579 | 15.5 2 05 Non-Latching | 255"2291-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-9V WO £99299 = +4 £33 he OL 
12D | 1,028) 11.7 2 05 255-1032-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-12V TdT oo _— 
24DC | 4,114 5.8 2 0.5 255-1033-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 TX2-24V 20 181716 151413 11 [fe 481716 151413 i ae 
480C_| 8,533 | 5.6 2 05 255-1494-5-ND 475 437 3.88 3.30 _| TX2-48V Direction Indication ioe om 
Direction Indication 
3p¢ | 90 | 333 2 0.5 PC Mount | 208°2297-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L-3V 
spc | 250 | 20 2 05 | 4 Coit Latching | 255-2298-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L-5V Non-Latching 2 Coil Latching 
178} DPDT goc_| 810 | 11.4 2 0.5 255-2299-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L-oV 
24DC | 5,760) 4.2 2 05 PC Mount | 555-2996-5-ND 419 3.85 342 2.91 | TX2-L-24V-1 
1 Coil Latching : - 
45pc | 1012; 445 a 255-1784-5-ND 387 356 316 269 | TXo-12-45V Fig. 16 — T@ Series - SMD 
spc | 125 | 40 2 - PC Mount | 208°1785-5-ND 387 356 316 269 | TX2-L2-5V 
gpc | 405 | 22.2 2 — | acoittatching | 295-1786-5-ND 387 356 316 269 | TX2-L2-9V 
17¢| DPoT | 12D | 720 | 167 2 - 255-1782-5-ND 387 356 316 2.69 | TX2-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 2 - 255-1783-5-ND 434 3.99 354 3.01 | TX2-L2-24V 
spc | 125 | 40 20 = a 255-2300-5-ND 3.87 356 316 269 | TX2-L2-5V-1 
3pc | 643 | 46.7 2 05 255-1787-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-3V 
3pc | 643 | 467 2 05 255-1787-2-NDt 975.00/500 TX2SA-3V-Z 
45pC | 145 | 31 2 05 255-1788-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-4.5V 
45D | 145 | 31 2 05 255-1788-2-NDt 975.00/500 TX2SA-4.5V-Z 
spc | 178 | 28.1 2 05 SMo Mount | 285°1034-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-5V 
148A} DPDT spc | 178 | 28.1 2 05 Non-Latching | 255-2801-2-Not 975.00/500 TX2SA-5V-X 
spc | 178 | 281 2 05 255-2302-2-ND+ 975.00/500 TX2SA-5V-Z 
12D | 1,028) 11.7 2 05 255-1035-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-12V 9.561 Direction Indication 
12D | 1,028) 11.7 2 05 255-1035-2-NDt 975.00/500 TX2SA-12V-Z iA , 
2400 | 4,114] 58 2 05 255-1036-5-ND 3.77 347 3.08 2.62 | TX2SA-24V Glue-pad [icon . Non-Latching 
240¢ | 4,114 | 5.8 2 05 255-1036-2-NDt 1155.00/500 TX2SA-24V-Z 
3pc | 643 | 467 2 - 255-2311-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SL-3V 
3pc | 643 | 46.7 2 - 255-2311-2-NDt 975.00/500 TX2SL-3V-Z 
45DC | 145 | 31 2 — 255-2312-5-ND 319 2.93 260 2.21 | TX2SL-4.5V 
45pC | 145 | 31 2 - SMO Mount | 295°2312-2-NDt 975.00/500 TX2SL-4.5V-Z ; 
spc | 178 | 281 2 - Non-Latching | 255°2813-5-ND 319 2.93 260 2.21 | TX2SL-5V SL Series 
spc | 178 | 284 2 = 255-2313-2-NDt 975.00/500 TX2SL-5V-Z 
12DC | 1,028) 11.7 2 - 255-2309-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SL-12V 10 2.54 : 
teal oppor | 2400 | 4,114] 58 2 — 255-2310-5-ND 3.77 3.47 3.08 2.62 | TX2SL-24V ‘alls it 4 S83 TES 
24D | 4,114 | 5.8 2 - 255-2310-2-NDt 1155.00/500 TX2SL-24V-Z 2.98 000 i ivéetion indiecnoli 
3pc | 643 | 467 2 = 255-2316-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-3V 9.56 
45DC | 145 | 31 2 - 255-2318-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-4.5V oooon 1 Coil Latching 
45pC | 145 | 31 2 - SMD Mount | 255-2818-2-NDt 975.00/500 TX2S8-4.5V-Z 
spc | 178 | 284 2 - Non-Latching | 255-2319-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 - 255-2314-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-12V 
2406 | 4,114) 58 2 - 255-2315-5-ND 3.77 347 3.08 2.62 | TX2SS-24V 
480 _| 8,533 | 5.6 2 - 255-2317-5-ND 490 450 4.00 3.40 | TX2SS-48V ; 
tea} oppor | 4506 | 202.5] 22.2 2 05 SMD Mount | 255-2304-2-ND+ 1155.00/500 TX2SA-L-4.5V-Z SS Series 
2400 | 5,760 | 4.2 2 0.5 | 1CoilLatching | 255-2303-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | TX2SA-L-24V 
1.5DC | 11.2 | 133.9 2 = 255-2305-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TX2SA-L2-1.5V a 254 
soc | 45 | 667 | 20 — 255-2306-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TX2SA-L2-3V Fey esell ea /| 
45DC | 101.2) 44.5 2 - 255-2307-5-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 | TX2SA-L2-4.5V F ais Direction Indication 
spc | 125 | 40 2 - SMD Mount | 255-1790-5-ND 3.97 365 324 2.76 | TX2SA-L2-5V noooo—t 
18¢| DPDT spc | 125 | 40 2 — | scoittatching | 295°1790-2-NDt 1215.00/500 TX2SA-L2-5V-Z 2 Coil Latching 
epc | 180 | 33.3 2 - 255-2308-5-ND 397 3.65 3.24 2.76 | TX2SA-L2-6V 
epc | 180 | 33.3 2 - 255-2308-2-NDt 1147.50/500 TX2SA-L2-6V-X 
120¢ | 720 | 167 2 - 255-1495-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TX2SA-L2-12V 
24DC | 2,880] 8.3 2 - 255-1789-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TX2SA-L2-24V + Tape and Reel (Continued) 
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Signal Relays (Cont) 


Fig. 17 — Fig. 18 — TX and TXS Series - SMD 
TX Series - PCB B - 


8-1.0 
il 
229 
+ Tat 
12 1098 
Direction Indication Direction Indication Direction Indication a4 
Non-Latching 1 Coil Latching 2 Coil Latching srt 42" 3.16 
r 000-4 
7.24 
‘ 000 
Coil | Coil Contact Boal 12-1098 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic ie 
Fig.| Arrange. | Voltage | (0) | (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. Long SMD (SA and SL Type) Va Tis 
TXS Series High Sensitivity Relays -—=--.,— J] yt BAS, 
Direction Indication 
4spc | 405 | 114 1 — PC Mount | 555-1897-ND 3.87 3.56 316 269 | TXS2-H-4.5V a1 FS 46 Non-Latching 
‘ . Self Clinch Term. ° i : 2 T 00 024 
3DC | 180 | 167 1 = 255-1988-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | TXS2-3VS 6.24 
aza| ppot | 4500 | 405 | 11.1 1 = 255-1896-ND 3.87 3.56 316 269 | TXS2-4.5V 5 a 10 
epc | 720] 383 1 _ PC Mount | 255-2335-5-ND 3.87 356 3.16 269 | TXS2-6V 5.08 
gpc | 1,620) 56 1 _ Non-Latching | 255-2336-5-ND 3.87 356 3.16 269 | TXS2-9V 
120 | 2,880] 4.2 1 = 255-1895-ND 3.87 3.56 3.16 269 | TXS2-12V Short SMD (SS Type) 
24nc_| 8,229] 29 1 = 255-2334-5-ND 4.56 419 3.72 3.17 | TX82-24V 
3c | 257 | 117 1 = Pc Mount | 205-1899-ND 441 4.05 360 3.06 | TXS2-L-3V 
178] ppot | 450c | 579 | 7.8 1 — | + coi batching | 255°1900-ND 4.41 4.05 360 3.06 | TXS2-L-4.5V 
tape | 4114 | 29 1 = 9 | 255-1898-ND 441 4.05 3.60 3.06 | TXS2-L-12V 
apc | 129 | 23.3 1 = 255-2339-5-ND 456 419 372 3.47 | TXS2-L2-3V 8 54 
a7c| ppot | 4500 | 289 | 15.6 1 _ PC Mount | 255-2340-5-ND 456 419 3.72 347 | TX82-L2-4.5V Fhe 
1200 | 2,057] 58 1 — | 2Coil Latching | 255-2337-5-ND 456 419 3.72 347. | TXS2-L2-12V ; 17.24 
24nc_| 3,840] 6.3 1 = 255-2338-5-ND 456 4.19 3.72 3.17 | TXS2-L2-24V Ze : aa 
aoc | 180 | 167 1 = 255-2341-5-ND 397 365 324 276 | TXS2SA-3V prectonincicaien 
3pc | 180 | 16.7 1 — 255-2341-2-NDt 4215.00/500 TXS2SA-3V-Z 1 Coil Latching 
4500 | 405 | 11.4 1 = 255-1393-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SA-4.5V 
4500 | 405 | 11.4 1 = 255-1393-2-NDt 1215.00/500 TXS2SA-4.5V-Z 
taal ppot | S06 | 720 | 83 1 a SMD Mount | 255-1901-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SA-6V 
gpc | 1,620) 56 1 = Non-Latching | 255-1902-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SA-9V 
1200 | 2,880] 4.2 1 = 255-1394-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-12V 
120 | 2,880] 4.2 1 — 255-1394-2-NDt 1215.00/500 TXS2SA-12V-Z F 
24pc | 8,229] 29 1 a 255-1395-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-24V : f 
24nc_| 8,229] 2.9 1 = 255-1395-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-24V-Z ; $3he 
apc | 180 | 16.7 1 = 255-2351-5-ND 397 365 3.24 276 | TXS2SL-3V Direction Indication 
3pc | 180 | 16.7 1 _ 255-2361-2-NDt 1215.00/500 TXS2SL-3V-2 sCéil Catenin 
4500 | 405 | 11.4 1 — 255-2352-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXS2SL-4.5V 9g 
4500 | 405 | 11.4 1 = LongSMD | 255-2352-2-ND¢ 1215.00/500 TXS2SL-4.5V-Z 
120 | 2,880] 4.2 1 a Non-Latching | 255-2349-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXS2SL-12V 
1200 | 2,880] 4.2 1 — 255-2349-2-NDt 1215.00/500 TXS2SL-12V-2 Fig. 19 — TXD Series 
24nc | 8,229] 29 1 = 255-2350-5-ND 468 4.30 3.82 3.25 | TXS2SL-24V 
24nc_| 8,229] 29 1 = 255-2350-2-NDt 1432.50/500 TXS2SL-24V-Z 
18A| ppoT | 15DC | 45 | 333 1 = 255-2354-5-ND 397 365 3.24 276 | TXS2SS-15V T4245 
150¢ | 45 | 333 1 _ 255-2355-2-NDt 1215.00/500 TXS2SS-1.5V-X < 
150C | 45 | 333 1 = 255-2356-2-NDt 1215.00/500 TXS28S-1.5V-Z 
3pc | 180 | 16.7 1 = 255-2358-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SS-3V 
spc | 180 | 16.7 1 _ ShortSMp | 205"2858-2-NDt 1215.00/500 TXS2S8-3V-Z 
4500 | 405 | 11.4 1 — Non-Latching | 285-2359-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SS-4.5V 
4500 | 405 | 11.4 1 = 255-2359-2-NDt 1215.00/500 TXS28S-4.5V-Z 
120 | 2,880] 4.2 1 _ 255-2353-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SS-12v 
1200 | 2,880] 4.2 1 — 255-2353-2-NDt 1215.00/500 TXS2S$-12V-Z 
24nc | 8,229] 29 1 = 255-2357-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TX$2SS-24v 
24nc_| 8,229] 29 1 = 255-2357-2-NDt 1432.50/500 TXS28S-24V-2 
45DC | 579 | 78 1 = 255-2343-5-ND 451 414 368 313 | TXS2SA-L-4.5V 
tap! peor | 4500 | 579 | 78 1 — SMD Mount | 255-2343-2-ND¢ 1215.00/500 TXS2SA-L-4.5V-Z 
24pc | 11,520) 2.1 1 — | 1Coil Latching | 255-2342-5-ND 5.05 4.64 412 3.51 | TXS2SA-L-24V 
24pc_| 11,520] 2.1 1 = 255-2342-2-NDt 1545.00/500 TXS2SA-L-24V-Z 
apc | 129 | 233 1 = 255-2347-5-ND 470 432 384 3.27 | TXS2SA-L2-3V 
3pc | 129 | 23.3 1 = 255-2347-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-L2-3V-2 
4.500 | 289 | 15.6 1 = 255-2348-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-4.5V Non-Latching 
tac| ppot | 4500 | 289 | 15.6 1 a SMD Mount | 255-2348-2-ND+ 1440.00/500 TXS2SA-L2-4.5V-Z 
1200 | 2,057} 58 1 — | 2Coil Latching | 255-2345-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-12V 
1200 | 2,057} 58 1 = 255-2345-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-L2-12V-Z 2.54 
24nc | 3,840] 6.3 1 = 255-2346-5-ND 5.32 489 434 3.69 | TXS2SA-L2-24V I rin? 
24nc_| 3,840] 6.3 1 = 255-2346-2-NDt 1627.50/500 TXS2SA-L2-24V-Z ; a 
TXD Series Telecom Relays t 10 2 
spc | 45 | 66.7 2 — 255-2322-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXD2-3V 5.08! : ; iy 
4500 | 101 | 444 2 = 255-2323-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXD2-4.5V Long SMD (SA Type 
19a} pot | soc | 125 | 400 | 2 — | Pe Mount | o56.0324-5-ND 3.97 365 324 276 | TXD2-5V Some entre) Z a ae 
420¢ | 720 | 16.7 2 a 9 | 255-2320-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXD2-12V Direction Indication 
2400 | 2,504) 9.6 2 i 255-2321-5-ND 451 414 3.68 3.13 | TXD2-24V 2.54 5 16 
spc | 125 | 400 2 _ 255-2327-5-ND 409 3.76 334 284 | TXD2SA-5V 000-4 : 
soc | 125 | 40.0 2 -_ Long smo | 265:2827-2-NDt 1252.50/500 TXD2SA-5V-Z - iia Non-Latehing 
98] DPDT | 120¢ | 720 | 167 2 — Non-Latehing | 255°2325-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | TXD2SA-12V ae 
120C | 720 | 16.7 2 _ 9 | 955-2325-2-NDt 1252.50/500 TXD2SA-12V-Z 5.08 
24nc_| 2,504] 9.6 2 = 255-2326-5-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 _| TXD2SA-24V Short SMD (SS Type) 
spc | 125 | 40.0 2 = 255-2333-5-ND 409 3.76 3.34 284 | TXD2SS-5V 
spc | 125 | 40.0 2 _ 255-2333-2-NDt 1252.50/500 TXD2SS-5V-Z 
top| peor | 1206 | 720 | 167 2 = Short SMD | 255-2331-5-ND 4.09 3.76 3.34 284 | TXD2SS-12V frase 
120c | 720 | 16.7 2 = Non-Latching | 255-2331-2-ND¢ 1252.50/500 TXD28$-12V-Z 2.54 4 16 =? 299 
24pc | 2,504] 9.6 2 a 255-2332-5-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 | TXD2SS-24V : ltack 
24nc_| 2,504| 9.6 2 = 255-2332-2-NDt 1432.50/500 TXD2SS-24V-Z : Fees 
spc | 166 | 30.0 2 = 255-2330-5-ND 461 4.23 3.76 3.20 | TXD2SL-L-5V t I00 / “42 1098 
spc | 166 | 30.0 2 — 255-2330-2-NDt 1410.00/500 TXD2SL-L-BV-Z B08! Direction Indication 
tac! ppot | 1206 | 960 | 125 2 _ Long SMD | 255-2328-5-ND 461 4.23 3.76 3.20 | TXD2SL-L-12v Long SMD (SL Type) 1 Coil Latching 
120¢ | 960 | 12.5 2 — | 1Coil Latching | 255-2328-2-NDt 1410.00/500 TXD2SL-L-12V-Z 
24pc | 3,388) 7.1 2 = 255-2329-5-ND 5.05 4.64 412 3.51 | TXD2SL-L-24V 
24nc | 3,388) 7.1 2 = 255-2329-2-NDt 1545.00/500 THD2SLL-24V-2_| + Tape and Real 
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Fig. 1 
DK Series - PCB 


Panasonic power Relays 


Panasonic Electric Works 


Dim. in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage] (9) | (mA)| VDC VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 1 Coil Latching - 
DK Series General Purpose Relays 2 Reverse Polarity 
3DC 45 | 66.6 10 10 255-2057-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-3V-F 
1a | SPST-NO 5DC 125 | 40 10 10 AgSn0 255-2058-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-5V-F 
12DC | 720 | 16.6 10 10 Sealed 255-2059-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-12V-F 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10 255-2060-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-24V-F 
5DC 125 | 40 8 8 255-1098-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-5V 
6DC 180 | 33.3 8 8 255-2188-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-6V 
1B) Seerel 12DC | 720 | 16.6 8 8 Agcd 255-1099-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-1100-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-24V 
5DC 125 | 40 8 8 255-1601-ND 11.76 10.80 9.60 8.16 | DK2A-5V 
1B DPST 6DC 180 | 33.3 8 8 Agcd 255-2379-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-6V 
12DC | 720 | 16.6 8 8 255-1599-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-1600-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-24V 
DK Series Latching General Purpose Relays \7 o1.1 
3DC 45 | 66.6 10 10 255-2374-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-L-3V-F = Dual Coil 
5DC 125 | 40 10 10 255-2375-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-5V-F . Latching 
12DC | 720 | 16.6 10 10 255-2376-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-12V-F 
3DC 45 | 66.6 10 10 AgSn0 255-2053-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-3V-F 
1¢ | SPST-NO 5DC 125 | 40 10 10 Sealed 255-2054-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-5V-F 
6DC 180 | 33.3 10 10 255-2377-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-6V-F 
9DC 405 | 22.2 10 10 255-2378-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-9V-F 
12DC | 720 | 16.6 10 10 255-2055-ND 10.29. 945 840 7.14 | DK1A-L2-12V-F 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10 255-2056-ND 10.29. 9.45 840 7.14 | DK1A-L2-24V-F 
spc | 125 | 40 8 8 255-2191-ND 1414 1299 11.54 9.81 | DK1A1B-L2-5V j 
1D | 2x SPST 12DC | 720 | 16.6 8 8 Dual Coil Latching | 255-2189-ND 14.14 12.99 11.54 9.81 | DK1A1B-L2-12V F Dual Coil a 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-2190-ND 16.07 14.76 13.12 11.16 | DK1A1B-L2-24V Latching aital ro 
1D DPST 24DC | 2,880 | 8.3 8 8 Sealed 255-1603-ND 13.45 12.36 10.98 9.34 | DK2A-L2-24V i i 8070 6 56 
PCB Mount Relay Socket for DK1A Relays... ..| 255-1101-ND 439 4.03 3.58 3.05 | DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B and -| 255-1102-ND 436 4.01 3.56 3.03 | DK2A-PS 
DSP Series General Purpose Relays : 
5DC 83 60 5 5 255-1046-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC5V oe a 2.54 2.54 
spc | 120 | 50 5 5 255-1622-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-Dc6V poet sa ba X3 i x4 
on | 2x SPST 9DC 270 | 33.3 5 i) Sealed 255-1623-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC9V 
12DC | 480 | 25 § 5 255-1047-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1048-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC24V 
48DC | 7,680 | 6.2 § 6 255-1621-ND 9.56 8.78 7.80 6.63 | DSP1-DC48V 
spc | 83 | 60 8 8 255-1049-ND 6.76 6.21 5.52 4.70 | DSP1A-DC5V 
2B | SPST-NO 12DC | 480 | 25 8 8 Sealed 255-1050-ND 676 6.21 552 4.70 | DSP1A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 8 8 255-1051-ND 6.76 6.21 552 4.70 | DSP1A-DC24V 
spc | 83 | 60 5 5 255-1052-ND 747 687 6.10 5.19 | DSP2A-DC5V 
2C | DPST-NO 12DC | 480 | 25 5 5 Sealed 255-1053-ND 747 6.87 6.10 5.19 | DSP2A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 § 5 255-1054-ND 747 687 610 5.19 | DSP2A-DC24V 
DSP Series Dual Coil Latching General Purpose Relays 
soc | 83 | 60 5 5 255-1055-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC5V 
2D DPST 12DC | 480 | 25 § 5 Sealed 255-1056-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1057-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC24V oe a 
spc | 83 | 60 5 8 255-1620-ND 762 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC5V eae 
2—| spst | 120¢ | 480 | 255/ 5 8 Sealed 255-1618-ND 762 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 8 255-1619-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC24V 
soc | 83 | 60 5 5 255-1626-ND 8.35 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC5V 
2F| ppstT | 120¢ | 480 | 255) 5 5 Sealed 255-1624-ND 8.35 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1625-ND 835 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays ................00.. scenes 255-1058-ND 2.79 257 2.28 1.94 | DSP1A-PS see 2.54 2 9 1215 16 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays ..| 255-1059-ND 3.28 3.02 2.68 2.28 | DSP1A-PSL2 1x 31x 34 ‘ Kaneda 22PsR- 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A and DSP1 Relays . ..| 255-1060-ND 3.85 3.54 314 2.67 | DSP2A-PS 254 | stchina oy { ( 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 and DSP1-L2 Relays .................:.008. 255-1061-ND 412 3.78 3.36 2.86 | DSP2A-PSL2 8 7 é 5 " 2 " 5 
AD@Q Series Power Dual Coil Latching Relays 
3 SpsT 4.5DC | 12.7 | 355.6 _ 30 255-1442-ND 20.48 18.81 16.72 14.22 | ADQ23Q04H 
12DC 90 | 133.3 _ 30 ~~ 255-1443-ND 20.48 18.81 16.72 14.22 | ADQ230012 
HC Series Miniature Power Relays 
jane ] 160] 75] — 10 255-1905-ND 7.45 6.84 6.08 5.17 | HCt-H-DC12V 2.54 9P12 
Plug-In Y Dual Coil 
24DC | 650 | 37 - 10 255-1906-ND 745 6.84 6.08 5.17 | HC1-H-DC24V Latching 
an| spor | 24ac | — | 50] — 10 255-1908-ND 747 687 6.10 5.19 | HC1-HP-AG24V 
115ac| — | 37) — 10 PC Mount | 255-1907-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC1-HP-AC115V 
1i5ac| — | 37] — 10 255-1910-ND 12.25 11.25 10.00 8.50 | HC1E-HP-AC115V 
24DC | 650 | 37 _ 10 PC Mount 255-1909-ND 7.45 6.84 6.08 5.17 | HC1-HP-DC24V 
15ac| — | 119) 7 7 Plug-In 255-1627-ND 10.07 9.25 8.22 6.99 | HC2-H-AC115V 2.54 
24oac| — | 65]; — 7 255-2205-ND 11.74 10.78 9.58 8.15 | HC2-H-AC240V + Dual Coil 
2.54 
4B DPDT 12DC | 160 | 75 if 7 Plug-In 255-1628-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC2-H-DC12V x3 Latching 
24DC | 650 | 37 7 ia 255-1912-ND 882 8.10 7.20 6.12 | HC2-H-DC24V 
24AC 35 25 3 7 Plug-In 255-1914-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 | HC2E-H-AC24V 
i20c | 160 | 75 3 7 Plug-In 255-1915-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 | HC2E-H-DC12V Fig. 3 
aaac | — | 50| — 7 PC Mount | 205-2206-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC2-HP-AC24V AD@ Series : 
4B DPDT 115AC | — | 11.9 3 7 255-1916-ND 14.28 13.12 11.66 9.92 | HC2E-HP-AC115V e~ 250 
24pc | 650 | 37 3 7 PC Mount —_| 255-1917-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 _| HC2E-HP-DC24V r [5-98 Reset | Set 
2aac | — | 50] — 7 Plug-In 255-2207-ND 9.60 8.82 7.84 6.67 | HC3-H-AC24V #220 
4C 3PDT 24DC | 650 | 37 = 7 Plug-In 255-2208-ND 960 882 7.84 6.67 | HC3-H-DC24V 
24DC | 650 | 37 _— va PC Mount 255-2209-ND 9.60 8.82 7.84 6.67 | HC3-HP-DC24V : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to1) 2181 


Panasonic Power Relays (cont) (Ome Fig. 4 
Panasonic Electric Works “ HC Series- PCB 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
4D 4PDT 24DC | 650 | 37 al 5 Plug-In 255-1631-ND 10.27. 943 838 7.13 | HC4-H-DC24V 
4E 4PDT 115AC | — | 11.9 _ 5 Plug-In with LED | 255-1918-ND 13.65 12.54 11.14 9.47 | HC4-HL-AC115V 
4F 4PDT 24DC | 650 | 37 _ 5 Plug-In with LED | 255-1919-ND 14.36 13.19 11.72 9.97 | HC4-HL-DC24V 
115AC | — | 11.9 — 5 255-1632-ND 11.59 10.65 9.46 8.05 | HC4-HP-AC115V 
12DC | 160 | 75 _ 5 PC Mount 255-1920-ND 10.27. 9.43 8.38 7.13 | HC4-HP-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5 255-1921-ND 10.27 943 8.38 7.13 | HC4-HP-DC24V 
a vat 240AC | — 6.0 _ 3 Sealed Plug-In | 255-1922-ND 16.59 15.24 13.54 11.51 | HC4D-H-AC240V 
24DC | 650 | 37 _ 2 PC Mount 255-2211-ND 14.50 13.32 11.84 10.07 | HC4E-HP-DC24V 
48DC | 2,600 | 18.5 _ 2 255-1924-ND 14.50 13.32 11.84 10.07 | HC4E-HP-DC48V 
4F 4PDT 24DC | 650 | 37 _ 2 Sealed with LED | 255-1925-ND 23.15 21.27 18.90 16.07 | HC4E-L-DC24V 
PC Board Socket with hold-down clip for SPDT HC1 Relays...................:.0008. 255-1941-ND 142 131 1.16 99 | HC1-PS-K 
PC Board Socket with hold-down clip for DPDT HC2 Series . .| 255-1629-ND 149 138 1.22 1.04 | HC2-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for HC2 Series . 255-1630-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | HC2-SF-K 
Din Rail Socket Screw terminal with hold-down clip for HC2 Relay. 255-1942-ND 142 131 1.16 .99 | HC2-SFD-K 
Socket Screw terminal with hold-down clip for Slim HC2 Relay 255-1943-ND 434 3.99 3.54 3.01 | HC2-SFD-S 
Socket Solder Tab with hold-down clip for HC2 Relay ..| 255-1944-ND 1.25 115 1.02 87 | HC2-SS-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 3PDT HC3 Relays . ..| 255-2210-ND 1.57 144 1.28 1.09 | HC3-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 3PDT HC3 Series --| 255-1840-ND 613 563 5.00 4.25 | HC3-SFD-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 4PDT HC4 Series . ..| 255-1633-ND 1.72 158 1.40 1.19 | HC4-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HC4 Series -| 255-1841-ND 715 6.57 5.84 4.97 | HC4-SFD-K 
HE Series Power Relays 
24AC | 300 | 74 _ 30 255-1640-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-AC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 _— 30 QC Terminal 255-1638-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 30 255-1639-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-AC240V Fig. 5 2045 40.0 + 
HE Series rer 
12DC 75 | 160 _ 30 A 255-1641-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-DC12V NEMA and 
QC Terminal Wide Pitch 47.6 
5A SPST 24DC | 300 | 80 _ 30 255-1642-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-DC24V acqgy Sear 4 
120AC | 5,200 | 22.1 — 30 Screw Terminal 255-1651-ND 26.53 24.37 21.66 18.42 | HE1AN-S-AC120V 7 
240AC | 20,800) 22.1 = 30 255-1652-ND 26.53 24.37 21.66 18.42 | HE1AN-S-AC240V 
12DC 75 | 160 _ 30 A 255-1653-ND 24.67 22.66 20.14 17.12 | HEIAN-S-DC12V 
Screw Terminal 
24DC | 300 | 80 _ 30 255-1654-ND 24.67 22.66 20.14 17.12 | HE1AN-S-DC24V 
sa) spst | 1206 | 75 | 160) — — 30 | Screw Terminal |ocs +657-ND 21.00 19.29 17.14 14.57 | HEIAN-SW-DC24V - 
24DC | 300 | 80 _ 30 with Wide Pitch Fig. 6 
120ac | 5,200] 221] — 30 | 255-1646-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-0-AC120V ed eres 
NEMA Terminal PCB 
240AC | 20,800) 10.8 = 30 255-1647-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-Q-AC240V 
5A SPST 12DC 75 | 160 _ 30 255-1648-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 30 NEMA Terminal | 255-1649-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC24V 
48DC | 1,200} 40 _ 30 255-1650-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25 QC Terminal 255-1658-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 25 255-1485-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-AC240V 
12DC 75 | 160 — 25 255-1659-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-DC12V O33 5 14.4 
24DC | 300 | 80 = 25 QC Terminal 255-1660-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-DC24V ww Tegeeecll 
5B DPST 48DC | 1,200} 40 _ 25 255-1661-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25 Screw Terminal 255-1667-ND 27.37 25.14 22.34 18.99 | HE2AN-S-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 25 255-1668-ND 27.37 25.14 22.34 18.99 | HE2AN-S-AC240V 
12DC 75 | 160 — 25 Serow Terninal 255-1669-ND 25.60 23.52 20.90 17.77 | HE2AN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 25 255-1670-ND 25.60 23.52 20.90 17.77 | HE2AN-S-DC24V 
58) opst | t20c | 75 | 160; — 25 | SorewTerminal tore 673. 24.89 22.86 20.32 17.28 | HE2AN-SW-DC12V 
with Wide Pitch 
58 pPsT 240AC | 20,800] 10.8 _ 25 NEMA Terminal | 255-1486-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-Q-AC240V 
12DC 75 | 160 _ 25 NEMA Terminal | 255-1664-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-Q-DC12V 
HJ Series General Purpose Power Relays 
6A DPDT 24DC | 650 | 37 = 7 _- 255-1679-ND 5.07 466 4.14 3.52 | HJ2-DC24V 
6B 4PDT 240AC | — 6.4 — 5 - 255-1686-ND 6.93 6.37 5.66 4.82 | HJ4-AC240V 
12DC | 160 | 75 _ 5 - 255-1687-ND 6.22 480 4.26 3.63 | HJ4-DC12V 
6C 4PDT 120AC | — | 10.3 — 5 With LED 255-1689-ND 7.01 644 5.72 4.87 | HJ4-L-AC120V 
240AC | — 6.4 _ 5 255-1690-ND 7.74 7.11 632 5.38 | HJ4-L-AC240V 
6D 4PDT 12DC | 160 | 75 — 5 With LED 255-1691-ND 6.93 545 484 412 | HJ4-L-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5 255-1692-ND 613 563 5.00 4.25 | HJ4-L-DC24V 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for DPDT HJ2 Series.....................0008 255-1838-ND 3.33 3.06 2.72 2.32 | HJ2-SFD-S 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HJ4 Series .... .| 255-1839-ND 458 4.21 3.74 3.18 | HJ4-SFD-S 
HG Series Relays 
7 DPDT 12DC | 100 |119.6 _ 20 Plug-In 255-2213-ND 25.63 23.54 20.92 17.79 | HG2-DC12V 
HL Series Relays we z% 
5 COM 2 5 
24ac | — | 50 | 10 10 Plug-In 255-2214-ND 9.63 885 7.86 6.69 | HL2-H-AC24V PCB Type 7.8 HeB™ oe 4 8 
24+ Hole Spacing von amt 
8 DPDT 12DC | 160 | 75 10 10 255-2216-ND 9.63 885 7.86 6.69 | HL2-HP-DC12V “| (Top Mount only) SPST-NO DPST-NO 
24DC | 650 | 37 10 10 PC Mount 255-2217-ND 9.63 8.85 7.86 6.69 | HL2-HP-DC24V 30.5 
110DC | 10,000) 10 10 10 255-2215-ND 11.07 10.17 9.04 7.69 | HL2-HP-DC110V D< Coil > 9! 
PCB Mount Socket for SP/DP Plug-In Rela 255-2218-ND 1.62 149 132 1413 | HL2-PS-K oe pe COM Sma? 
Ss Slim and Compact Relays ~“< ae 4a “hs 
Top Mount 10.16 
12DC | 270 | 44.2 5 255-1509-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | AHN22012 t t patty 
24DC | 1,090 | 22.1 5 255-1510-ND 5.46 5.02 446 3.80 | AHN22024 Plug-In Type ace 
9 | DPOT _ eet 
24AC — | 465 § 255-1861-ND 5.59 513 456 3.88 | AHN21024 3-D not shown 201.2 15.24 
aoac| — | 97] 5 255-1506-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 _| AHN210X1 (Continued) 
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Panasonic power Relays (cont) 2) Fig. 11 
Panasonic Electric Works JK Series - PCB 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist. | Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
o | oppor | 220ac | — | 5.0 5 5 = 255-1862-ND 7.23 6.64 5.90 5.02 | AHN210Y2 
jap | 270 | 442] 5 5 With LED | 255-1512-ND 6.25 5.74 5.10 4.34 | AHN22112 
Screw Terminal Socket - DIN Rail Type for AHN Relays ................0.:00eeeeeeeee 255-1802-ND 5.46 5.02 4.46 3.80 | AHNA21 Fig 42 
Ig. 
JC Series Compact Power PCB Relays oa Series - PCB 
soc | 40 | 425] 15 15 TV-@Inrush | 255-2880-ND 5.56 511 4.54 3.86 | JCIAF-DCSV-F 
10 | SPST-No | 120c | 160 | 75 | 15 15 AgSn02 255-2381-ND 613 5.63 5.00 4.25 | JCIAF-DC12V-F 
24pc | 640 | 37.5] 15 15 255-2382-ND 613 5.63 5.00 4.25 | JC1AF-DC24V-F 
spc | 36 |1388] 10 10 255-2383-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JC2AF-DCBV-F 
toc! ppst.no | 50° | 36 |1666] 10 10 Tv-5 Inrush | 255-2384-ND 7411 653 5.80 4.93 | JC2AF-DC6V-F 
j20c | 144 | 833) 10 10 AgSn02 255-2385-ND 7411 653 5.80 4.93 | JC2AF-DC12V-F 
24pe | 576 | 416] 10 10 255-2386-ND 741 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-DC24V-F 
JC Series Compact Power Relays Fig. 13 
spc | 36 |1666) 10 10 Tv-5Inrush | 255-2365-ND 741 653 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC6V-F JJM Series - PCB 
jane | 144 | 833) 10 10 Plug-In 255-2366-ND 7411 653 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC12V-F 
top! ppst-no |240¢ | 576 | 416] 10 10 AgSn02 255-2367-ND 711 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC24V-F 
j2pc | 144 | 833] 10 10 TW-5 Inrush | 955-387-ND 741 653 5.80 4.93 | JC2AF-TM-DC12V-F 
24nc | 576 | 41.6] 10 10 ye 255-2388-ND 7411 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-TM-DC24V-F 
JK Series Slim High Capacity Power Relays 
a1 | spst | 506 | 125 | 40 5 8 255-1371-ND 316 291 258 2.20 | JKIAP-5V 
i20c | 720 | 17 5 8 7 255-1372-ND 3.45 318 282 2.40 | JKIAP-12V Fig. 14 
JM Series Power Relays JQ Series - PCB 
soc | 278 | 180; 20 2 255-1122-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JM1AN-TMP-DCSV 
12| sPsT-No | 120c | 160 | 75 | 20 20 = 255-1123-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JM1AN-TMP-DC12V 
24nc | 640 | 375] 20 20 255-1124-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JM1AN-TMP-DC24V 
JJM Automotive Relays 
13. | spot | 1200 | 225 |533| 20 — Sealed Case _ | 255-2220-ND 257 237 240 1.79 | JJM1-12V 
JQ Series High Noise Immunity Power Relays 
spc | 625 | 80 5 5 255-1263-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-5V 
14a} spot | i20c | 360 | 333] 5 5 AgCd 255-1264-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-tav 
24nc | 1,440] 16.7) 5 5 255-1265-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-24v 
spc | 125 | 40 5 5 255-1463-ND 3.26 3.00 266 227 | JQ1A-5V 
j20c | 720 | 167) 5 5 AgCd 255-1464-ND 3.26 3.00 266 227 | JO1A-12v 
24nc | 2,880 | 8.3 5 5 255-1465-ND 3.26 3.00 266 227 | JO1A-24v 
14B SPST Z a JS Series - PCB 
spc | 125 | 40 5 10 Agta 255-1703-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JQ1AP-5V 
q20c | 720 | 16.7) 5 10 bigh Capacity | 222 1701-NO 3.58 3.29 292 249 | JQ1AP-12V 
24pc | 2,880 | 8.3 5 10 gn Capacity | 955-1702-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JQ1AP-24V 
spc | 625 | 80 5 10 255-1933-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-5V 
gpc | 2025) 444; 5 10 Agcd 255-1934-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-9V 
j20c | 360 | 333) 5 10 High Capacity | 255-1704-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-t2v 
4a} spot | 240C | 1,440] 16.7]; 5 10 255-1705-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-24v 
spc | 625 | 80 5 5 255-2073-ND 3.58 3.29 292 249 | JQ1-5V-F 
i20c | 360 | 333) 5 5 AgSn0 255-2074-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-12V-F 
2apc | 1440] 16.7) 5 5 255-2075-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-24V-F 
spc | 125 | 40 5 5 255-2067-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQIA-SV-F Fig. 16 
y20c | 720 | 16.7) 5 5 AgSn0 255-2068-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQIA-12V-F CP Series - 
waa} gps | 2400 | 2880 | 83 5 5 255-2069-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JOIA-24V-F 
spc | 125 | 40 5 10 Agno 255-2070-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JOIAP-5V-F 
y20c | 720 | 16.7) 5 10 high Capacity |22°2071-NO 3.58 3.29 292 249 | JQIAP-12V-F 
24nc | 2,880 | 8.3 5 10 igh Capacity | 556-9072-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JQ1AP-24V-F 
spc | 625 | 80 5 10 Agsno 255-2076-ND 3.92 360 3.20 272 | JQ1P-5V-F 
14a} spot | i20c | 360 | 333] 5 10 bigh Capacity | 22°2077-NO 3.92 360 3.20 272 | JQIP-12V-F 
24pc | 1,440] 16.7) 5 10 igh Capacity | 555-0078-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-24v-F 
JS Series Power Relays 
soc | 694] 72] — 10 255-1103-ND 130 120 106 91 |JSt-5V 
spc | 100 | 60 | — 10 255-1707-ND 130 1.20 106 91 | JSt-6v : 7 - - 
tsa| spor | 90C | 225 | 40; — 10 Agcd 255-1708-ND 130 1.20 106 91 |ust-9v Ae 7 CF Series - | Fig. 18 CM Series - PCB 
20c | 400 | 30) — 10 ___| Class E Insulation | 255-1104-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-12V 
24nc | 1,600] 15) — 10 255-1105-ND 142 131 1416 99 | JS1-24v ; MPa 
4s0c | 6400/75; — 10 255-1706-ND 172 158 140 1.19 | JS1-48V 
soc | 694] 72; — 10 255-1106-ND 1.25 115 1.02 87 | JS1A-5V r 
tsp} spst_ | 1206] 400 | 30} — 10 AgCd 255-1107-ND 1.25 115 1.02 87 | JStA-t2V 
24nc | 1,600] 15 | — 10 | Class E Insulation | 255-1108-ND 1.27 147 1.04 89 | JStA-24V 
4g0c | 6400/75; — 10 255-1709-ND 1.67 153 136 1.16 | JS1A-48V 
soc | 694] 72; — 10 255-2064-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-5V-F 
spc | 100 | 60 | — 10 AgSn0 255-2221-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-6V-F 
15a] spoT | 90C | 225 | 40] — 10 | circe ingulation | 25-2065-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-9v-F 
j20c | 400 | 30) — 10 255-2080-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt1-12V-F 
zane | 1,600] 15 | — 10 255-2066-ND 142 1.31 116 99 | JS1-24V-F 
soc | 694] 72] — 10 255-2061-ND 1.25 115 1.02 87 | JS1A-5V-F 
goc | 225 | 40; — 10 AgSn0 255-2062-ND 1.25 115 1.02 87 | JS1A-9V-F 
y20c | 400 | 30] — 10 | Class E Insulation | 255-2081-ND 1.25 115 1.02 87 | JSTA-12V-F 808508508 0.912 44 yo19 14 
tsp} spst 2406 | 1,600| 15 | — 10 255-2063-ND 1.27147 1.04 89 | JSTA-24V-F a eet 
soc | 694| 72; — 10 255-1712-ND 1.27 147 1.04 89 | JS1A-B-BV-F + 46 4 72) 
goc | 225 | 40) — 10 AgSn0 255-1713-ND 127 117 1.04 89 | JS1A-B-9V-F 5.08 6.08608 "000 
i20¢ | 400 | 30 - 10 | Class B Insulation | 255-1710-ND 4.27 447 1.04 89 | JS1A-B-12V-F ene 
24pc | 1,600] 15 | — 10 255-1711-ND 130 1.20 1.06 91 | JS1A-B-24V-F (Continued) 
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Panasonic power Relays (Cont.) 


Panasonic Electric Works 


Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage} (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
5DC 69.4 | 72 _ 10 255-1717-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-5V-F 
9DC 225 | 40 _ 10 AgSnO 255-1718-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-9V-F 
15A SPDT 12DC | 400 | 30 _ 10 Class B Insulation | 255-1715-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 = 10 255-1716-ND 145 1.33 1.18 1.01_| JS1-B-24V-F 
12DC | 400 | 30 - 10 Class B Insulation 255-1714-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-12V 
48DC | 6,400] 7.5 - 10 255-2222-ND 189 1.74 154 1.31 | JS1-B-48V 
CP Series Mini Automotive Relay 
16A SPDT 12DC | 180 | 53 20 - Low Pro-Sealed | 255-1939-ND 2.65 243 2.16 1.84 | CP1-12V 
16B| SPST-NO | 12DC | 180 | 53 20 = Low Pro-Sealed | 255-1940-ND 2.57 2.37 210 1.79 | CP1A-12V 
CF Series Dual Automotive Relay 
17 | 2xSPDT | 12DC | 225 | 53.3 30 =— Twin Relay 255-2182-ND 5.12 4.71 418 3.56 | CF2-12V 
CM Series Automotive Relay 
12DC 96 | 125 35 =_ Plug-In 255-2183-ND 3.53 3.24 2.88 2.45 | CM1-12V 
18 SPDT 12DC 96 | 125 35 =_ with Diode 255-2184-ND 3.72 342 3.04 2.59 | CM1-D-12V 
12DC 96 | 125 35 _ with Resistor | 255-2185-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | CM1-R-12V 
12DC 96 | 125 35 _- PCB with Resistor | 255-2186-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | CM1-R-P-12V 
CT Series Dual Automotive Relay 
19A| 2xSPDT | 12DC | 180 | 53.3 20 =- Twin Relay 8Pin | 255-1851-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | ACT212 
19B| 2xSPDT | 12DC | 180 | 53.3 20 _ Twin Relay 10Pin | 255-1852-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | ACT512 
CB Series ISO Automotive Relays 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC .250” QC Sealed | 255-1825-ND 441 405 3.60 3.06 | CB1-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Diode =| 255-2159-ND 4.70 432 3.84 3.27 | CB1-D-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1830-ND 458 4.21 3.74 3.18 | CB1-M-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Fully Sealed | 255-1832-ND 441 4.05 3.60 3.06 | CB1-P-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Resistor | 255-2161-ND 446 410 3.64 3.10 | CB1-R-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-2163-ND 466 4.28 3.80 3.23 | CB1-R-M-12V 
20A SPDT 12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC Weather Proof | 255-2164-ND 5.00 4.59 4.08 3.47 | CB1-R-SM-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC Weather Proof | 255-2165-ND 6.15 4.73 4.20 3.57 _ | CB1-WM-12V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC .250” QC Sealed | 255-1824-ND 4.70 432 3.84 3.27 | CB1-24V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC QC with Diode | 255-2160-ND 4.95 455 4.04 3.44 | CB1-D-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1831-ND 485 446 3.96 3.37 | CB1-M-24V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC QC with Resistor | 255-2162-ND 4.75 437 3.8 3.30 | CB1-R-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Fully Sealed | 255-1833-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | CB1-P-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC .250” QC Sealed | 255-1826-ND 419 385 342 2.91 | CB1A-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Diode | 255-2166-ND 443 4.08 3.62 3.08 | CB1A-D-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB with Diode | 255-2168-ND 443 4.08 3.62 3.08 | CB1A-D-P-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1828-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIA-M-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Mount 255-1834-ND 419 385 3.42 2.91 | CBIA-P-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Resistor | 255-2169-ND 4.26 3.92 3.48 2.96 | CBIA-R-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.| 255-2171-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 | CBIA-R-M-12V 
208 | SPST-NO 24DC | 411 58 20A@28VDC .250" QC 255-1827-ND 443 4.08 3.62 3.08 | CB1A-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC with Diode =| 255-2167-ND 473 435 3.86 3.29 | CB1A-D-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1829-ND 466 4.28 3.80 3.23 | CBIA-M-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Fully Sealed | 255-1835-ND 443° 4.08 3.62 3.08 | CBIA-P-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC with Resistor | 255-2170-ND 453 417 3.70 3.15 | CB1A-R-24V 
j20c | 103 | 117] 40a@14voc QC Flux Sealed | 255-2172-ND 412 3.78 3.36 2.86 | CBIAF-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Flux Sealed | 255-2175-ND 412 3.78 3.36 2.86 | CBIAF-P-12V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC Flux Sealed | 255-2174-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIAF-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Flux Sealed | 255-2176-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIAF-P-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC Flux Resistant | 255-2179-ND 4.36 4.01 3.56 3.03 | CBIF-12V 
20A SPDT 12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Resistor | 255-2181-ND 441 405 3.60 3.06 | CBIF-R-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Flux Sealed | 255-2180-ND 436 4.01 3.56 3.03 | CBIF-P-12V 
CB Series ISO Automotive High Capacity Relays 
12DC | 103 | 117 70A@14VDC .375” QC 255-2082-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 | CBIAH-12V 
12DC | 103 | 117 70A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-2079-ND 5.59 513 456 3.88 | CBIAH-M-12V 
20B| SPST-NO | 12DC | 103 | 117 70A@14VDC PCB Mount 255-2177-ND 5.81 5.34 4.74 4.03 | CB1AH-P-12V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC .375” QC 255-2083-ND 5.71 5.25 4.66 3.97 | CBIAH-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Mount 255-2178-ND 4.95 455 404 3.44 | CBIAH-P-24V 
JSM Series Automotive Power Relays 
O1A SPDT 12DC | 225 | 53.3 10 _ _ 255-1239-ND 1.42 131 1.16 99 | JSM1-12V-4 
12DC | 225 | 53.3 15 _ High Capacity | 255-1240-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JSM1-12V-5 
21B| spsT-No | 120c | 225 |533] 10 — — 255-2223-ND 130 1.20 1.06 91 | JSM1A-12V-4 
JTN Series Economical Relays 
12DC | 180 | — _ 30 : 255-1719-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | JTNIAS-PA-F-DC12V 
B2A) SPST-NO | anc | 720 | — | — 30 _| “ass Finsulation | 555 s790.no 3.45 3.18 2.82 2.40 | JTNIAS-PA-F-DC24V 
soc | 31 |— |] — 30 255-1487-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1AS-TMP-F-DC5V 
6DC 45 - _ 30 : 255-2224-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTNIAS-TMP-F-DC6V 
238A) SPSTNO | tone | 180 | — | — ao | OSS Finsulation oes 7o4-ND 3.65 3.36 298 254 | JTNIAS-TMP-F-CtaV 
240C | 720 | — - 30 255-1722-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | JTNIAS-TMP-F-C24V 
soc | 31 | 161) — 20 255-1879-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1S-PA-F-DC5V 
228] spot | 120c | 180 |666] — 20 | Class F Insulation | 255-1723-ND 3.65 336 2.98 2.54 | JTN1S-PA-F-DC12V 
24DC | 720 | 33.3 - 20 255-1878-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | JTN1S-PA-F-DC24V 
238| spot | 120c | 180 | — | — 20 _| Class F Insulation | 255-1724-ND 3.90 358 318 271 | JTN1S-TMP-F-DC12V 
JV Series Flat Power Relays 
4.5DC | 101 | 44.4 10 16 255-2360-ND 2.03 1.87 1.66 1.42 | JVN1A-4.5V-F 
6DC 180 | 33.3 10 16 Sealed Relay 255-2361-ND 644 592 526 4.48 | JVNIA-6V-F 
24 | SPST-NO | 12DC | 720 | 16.7 10 16 AgSno2 255-2362-ND 644 592 5.26 4.48 | JVNIA-12V-F 
18DC | 1,620 | 11.1 10 16 " 255-2363-ND 644 592 5.26 4.48 | JVNIA-18V-F 
24DC | 2,880] 83 10 16 255-2364-ND 6.62 6.08 540 4.59 | JVN1A-24V-F 
JW Series Power Relays 
5DC 47 | 106 10 10 : 255-1113-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC5V 
26a} SPOT | enc | 68 | sa | 10 to _| “ass E Insulation | 955 4731-np 2.25 2.07 1.84 _1.57_| JWIFSN-DC6V 
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Panasonic power Relays (cont) 


Panasonic Electric Works 


Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
9DC | 155 | 58 10 10 255-1488-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC9V 
12DC | 270 | 44 10 10 Class E Insulati 255-1114-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC12V 
24nc | 1,100} 16.8] 10 10 38s insulation 1 9655-1115-ND 235 216 1.92 1.64 | JWIFSN-DC24v 
48DC | 4,400] 11 10 10 255-1730-ND 245 2.25 2.00 1.70 | JWIFSN-DC48V 
25h | --SEDE 5DC 47 | 106 10 10 255-1728-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC5V 
9DC | 155 | 58 10 10 Class B Insulation 255-1729-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC9V 
12DC | 270 | 44 10 10 255-1726-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC12V 
24DC | 1,100 | 22 10 10 255-1727-ND 2.38 2.19 1.94 1.65 | JWIFSN-B-DC24V 
5DC 47 | 106 5 5 255-2225-ND 243 2.23 1.98 1.69 | JW2ASN-DC5V 
25B| DPST-NO | 12DC | 270 | 44 5 5 Class E Insulation | 255-1733-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW2ASN-DC12V 
24DC | 1,100 | 22 5 5 255-1734-ND 247 2.28 2.02 1.72 _| JW2ASN-DC24V 
5DC 47 | 106 5 5 255-1116-ND 255 234 2.08 1.77 | JW2SN-DC5V 
6DC 68 88 5 5 255-1735-ND 255 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC6V 
9DC | 155 | 58 5 5 Class E Insulation 255-1736-ND 255 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC9V 
12DC | 270 | 44 5 5 255-1117-ND 255 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC12V 
25C| DPDT 24DC | 1,100 | 16.8 5 5 255-1118-ND 270 248 2.20 1.87 | JW2SN-DC24V 
48DC | 4,400 | 11 5 5 255-1119-ND 277 255 2.26 1.93 | JW2SN-DC48V 
5DC 47 | 106 5 5 255-2228-ND 262 241 214 1.82 | JW2SN-B-DC5V 
12DC | 270 | 44 5 5 Class B Insulation | 255-2226-ND 262 241 2.14 1.82 | JW2SN-B-DC12V 
24DC | 1,100 | 16.8 5 5 255-2227-ND 272 250 2.22 1.89 | JW2SN-B-DC24V 
5DC 47 | 106 10 10 255-1725-ND 211 1.94 1.72 1.47 | JWIAFSN-DC5V 
25D| SPST-NO | 12DC | 270 | 44 10 10 Class E Insulation | 255-1120-ND 2411 1.94 1.72 1.47 | JWIAFSN-DC12V 
24DC | 1,100 | 21.8 10 10 255-1121-ND 218 2.01 1.78 1.52 | JWIAFSN-DC24V 
PC Board Socket for JW1 Relays. 255-1732-ND 270 248 2.20 1.87 | JW1-PS 
PC Board Socket for JW2 Relays. 255-1821-ND 3.01 277 246 2.10 | JW2-PS 
LA Series Slim Power Relays 
5DC | 100 | 50 3 3 255-1273-ND 1.67 1.53 1.36 1.16 | ALA2FOS 
26 DPST 12DC | 272 | 44.2 3 3 - 255-1274-ND 1.67 153 1.36 1.16 | ALA2F12 
24DC | 1,087 | 22.1 3 3 255-1275-ND 1.69 156 1.38 1.18 | ALA2F24 
12DC | 272 | 44.2 _ 5 - 255-1466-ND 1.91 1.76 1.56 1.33 | ALA2PF12 
ALD Series Slim Power Relay 
5DC | 125 | 40.0 3 3 255-1456-ND 1.62 149 1.32 1.13 | ALD105 
27 | spsT-No 12DC | 720 | 16.7 3 3 _ 255-1457-ND 162 149 1.32 1.43 | ALD112 
18DC | 1,620 | 11.1 3 3 255-2097-5-ND 1.62 149 1.32 113 | ALD118 
24DC | 2,880 | 8.3 3 3 255-1458-ND 189 1.74 1.54 1.31 | ALD124 
ALE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
5DC 63 | 80 _ 16 255-1365-ND 1.76 162 1.44 1.23 | ALE12B05 
28A| SPST-NO | 12DC | 360 | 33.3 _ 16 Class B Insulation | 255-1366-ND 1.76 162 1.44 1.23 | ALE12B12 
24DC | 1,440 | 16.7 _ 16 255-1367-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALE12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 _ 16 4 Pin Type 255-2098-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALE14B24 
5DC | 125 | 40 _ 16 255-2368-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PBO5 
6DC | 180 | 33.3 _ 16 255-2369-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB06 
28B| SPST-NO | gpc | 405 | 22.2 — 16 PC Mount 255-2370-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB09 
12DC | 720 | 16.7 _ 16 255-2371-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB12 
24DC | 2,880 | 8.3 — 16 255-2372-ND 2.28 210 1.86 1.59 | ALE1PB24 
48DC | 11,520} 4.2 _ 16 255-2373-ND 245 2.25 2.00 1.70 | ALE1PB48 
ALF Relays 
29 | SPST-NO | 12DC | 160 | 75 _ 25 PCB Only 255-2099-5-ND 3.09 2.84 2.52 215 | ALFIP12 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
30 | spsT-No 12DC | 272 | 44.2 5 5 _ 255-1266-ND 1.74 160 142 1.21 | LKIAF-12V 
24DC | 1,087 | 22.1 5 5 255-1267-ND 1.84 169 1.50 1.28 | LKIAF-24V 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
5DC | 100 | 50 5 5 255-1268-ND 149 138 1.22 1.04 | LKS1AF-5V 
30 | SPST-NO | 12DC | 576 | 208 5 5 - 255-1269-ND 149° 138 1.22 1.04 | LKS1AF-12V 
24DC | 2,304 | 10.4 5 5 255-1270-ND 1.57 144 1.28 1.09 | LKS1AF-24V 
LKP Series Slim Power Relays 
30 SPST 12DC | 400 | 30 10 5 _ 255-1271-ND 1.76 162 1.44 1.23 | LKPIAF-12V 
24DC | 1,600 | 15 10 5 255-1272-ND 1.79 165 1.46 1.25 | LKP1AF-24V 
ALZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class F Insulation | 255-1446-ND 2.28 210 1.86 1.59 | ALZ12F12 
31A| SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class B Insulation | 255-1445-ND 2.28 210 1.86 1.59 | ALZ12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class F Insulation | 255-1447-ND 2.35 216 1.92 1.64 | ALZ12F24 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class B Insulation | 255-1410-ND 2411 1.94 1.72 1.47 | ALZ21B12 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class F Insulation | 255-1448-ND 218 2.01 1.78 1.52 | ALZ21F12 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class B Insulation | 255-1411-ND 218 2.01 1.78 1.52 | ALZ21B24 
31B| SPST-NO | 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class F Insulation | 255-1449-ND 2.30 212 1.88 1.60 | ALZ21F24 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class B Insulation | 255-1514-5-ND 211 1.94 1.72 147 | ALZ22B12 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class F Insulation | 255-2100-5-ND 218 2.01 1.78 1.52 | ALZ22F12 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class F Insulation | 255-2101-5-ND 2.30 212 1.88 1.60 | ALZ22F24 
NC Series Power Relays 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1396-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC5V 
32A| DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Vertical Style | 255-1397-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 255-1398-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC24V 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1399-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC5V 
12DC | 400 | 30 5 5 Flat Style 255-1400-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC12V 
308! PDT 24DC | 1,600 | 15 5 5 255-1401-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC24V 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-2231-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC5V 
12DC | 400 | 30 5 5 Flat Style 255-2229-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 255-2230-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC24V 
32C| _DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Vertical Style | 255-2232-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-P-DC12V 


Fig. 26 
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Panasonic power Relays (cont) 2) Fig. 33 
Panasonic Electric Works NF Series - PCB 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic er 
Fig. | Arrange. | Voltage}; (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. il 25 50 100 | Part No. 03 “apor=24.8 
3 
5DC 34.7 | 144 5 5 255-1998-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 | NC4D-P-DC5V <—e 4 
12DC | 180 | 60 i] 5 Vertical Style | 255-1999-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-P-DC12V eS gS 
30D APDT 24DC | 800 | 30 5 5 255-1938-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 | NC4D-P-DC24V i 
5DC 34.7 | 144 5 5 255-2238-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC5V i 
12DC | 200 | 60 5 5 Vertical Style | 255-2236-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC12V 
24DC | 800 | 30 § 5 255-2237-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC24V 
5DC 34.7 | 144 5 5 255-1937-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-JP-DC5V 
32E 4PDT 12DC | 200 | 60 5 5 Flat Style 255-1935-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-JP-DC12V 
24DC | 800 | 30 5 5 255-1936-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-JP-DC24V = 
5DC 34.7 | 144 5 5 255-2235-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC5V Fig. 34 
32F 4PDT 12DC | 200 | 60 5 5 Vertical Style | 255-2233-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC12V 
24DC | 800 | 30 5 5 255-2234-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC24V 
PC Mount Socket for Flat NC2D-JP Series ..| 255-1836-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | NC2-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC2D-P Series ... ..| 255-1837-ND 216 1.98 1.76 1.50 | NC2-PS 
PC Mount Socket for Flat NC4D-JP Series . | 255-1997-ND 2.87 264 234 1.99 | NC4-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC4D-P Series ... ..| 255-1996-ND 287 2.64 234 1.99 | NC4-PS 
NF Series Flatpack Relays 
5DC 90 55 2 2 255-1880-ND 946 869 7.72 6.57 | NF2EB-5V 
6DC 137 | 43.7 2 2 255-1882-ND 946 869 7.72 6.57 | NF2EB-6V 
epc | 137 | 43.7 2 2 ; 255-1881-ND 1213 11.14 990 8.42 | NF2EB-6V-1 COIL COM No. 
338A) DOT | tape | 500 | 24] 2 2 | Gold Over Silver 565 9939-ND 9.46 8.69 7.72 6.57 | NF2EB-12V 9 9 
24DC | 2,000) 12 2 2 255-2240-ND 946 869 7.72 6.57 | NF2EB-24V i 
48DC | 7,000 | 6.8 2 2 255-2241-ND 11.25 10.33 9.18 7.81 | NF2EB-48V 
spc | 53 | 94 2 2 255-2243-ND 1154 1060 942 8.01 | NF4EB-5V 201.0 2013 
120¢ | 330 | 363] 2 2 255-1883-ND 11.54 10.60 9.42 8.01 | NF4EB-12V APE Series - 1 Coil COM N.O. 
338] 4PDT | 24DC | 1,200 | 20 2 2 Gold Over Silver | 255-1885-ND 11.54 10.60 9.42 8.01 | NF4EB-24v Suite 
24DC | 1,200 | 20 2 2 255-1884-ND 15.85 14.56 12.94 11.00 | NF4EB-24V-1 le 21.42 +1 
24DC | 4,200) 5.7 2 2 255-2242-ND 13.13 12.06 10.72 9.12 | NF4EB-48V - ~22-1.0 03-13 
PA Series Slim Power Relays ie Z | 
5DC 208 | 24 § 5 255-1738-5-ND 745 684 608 5.17 | PATA-5V oot 9.04 
ads|| “sepey goc | 675 | 133] 5 5 = 255-2050-ND 745 6.84 6.08 5.17 | PA1A-9V : ol. NecauiNe 
12DC | 1,200) 10 5 5 255-1886-ND 745 684 608 5.17 | PAIA-12V 
24DC | 3,200) 7.5 5 5 255-1737-5-ND 745 684 6.08 5.17 | PA1A-24V 
PC Mount Relay Socket for PATA Relays... 255-2049-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | PATA-PS $8 8 
Self Clinching Relay Socket for PA1A Relays. ..| 255-2247-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | PATA-PS-H io 
PQ Series High Noise Immunity Relays 98 3 
5DC 125 | 40 5 5 255-2250-ND 5.29 486 4.32 3.68 | PQIA-5V 4586 
35 | SPST-NO | 12DC | 720 | 16.6 5 5 Slim Package | 255-2248-ND 6.29 486 4.32 3.68 | PQ1A-12V oa 
24DC | 2,880) 8.3 5 5 255-2249-ND 5.29 486 4.32 3.68 | PQ1A-24V gs o 
APE Series Slim Power Relays ee eed 
450¢ | 119] 38] — 6 255-1450-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | APE1004H 99 6 
12DC | 847 | 14 = 6 Silver Alloy 255-1451-ND 4.29 394 3.50 2.98 | APE10012 
36A SPST 24DC | 3,388] 9 = 6 255-1865-ND 458 4.21 3.74 3.18 | APE10024 $ 2 
4.5DC | 119 | 38 _ 6 Gold Over Silver 255-1452-ND 480 441 392 3.34 | APE1014H 
12DC | 847 | 14 - 6 255-1453-ND 480 441 392 3.34 | APE10112 
12DC | 847 | 14 _ 6 Silver Allo 255-1515-5-ND 456 419 3.72 3.17 | APE30012 
24DC | 3,388 | 7 _ 6 y 255-1866-ND 483 444 3.94 3.35 | APE30024 
45DC | 119 | 38 = 6 255-1454-ND 5.27 484 430 3.66 | APE3014H = 
36B SPDT 6DC 212 | 28 _ 6 255-1867-ND 5.27. 4.84 430 3.66 | APE30106 Fig. 38 . 
12DC | 847 | 14 _ 6 Gold Over Silver | 255-1455-ND 5.27 4.84 430 3.66 | APE30112 SF Series - 
24DC | 3,388) 7 _ 6 255-1868-ND 5.56 5.11 454 3.86 | APE30124 
48DC | 10,600} 5 _ 6 255-1869-ND 5.98 549 488 4.15 | APE30148 
S Series 4 Amp Polarized High Density Relays 
5DC 130 | 38.5 3 4 255-1741-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-5V 
37A| 4x SPST 12DC | 720 | 16.7 3 4 - 255-1739-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-12V 
24DC | 2,850) 84 3 4 255-1740-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-24V 
378 | 4x SPST 5DC 130 | 38.5 3 4 255-1889-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | S3EB-5V 
12DC | 720 | 16.7 3 4 - 255-1887-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | S3EB-12V 
37C | 4x SPST 5DC 130 | 38.5 3 4 _ 255-2252-ND 17.37 15.96 14.18 12.06 | S4EB-5V 
S Series Dual Coil Latching Relays a o 9° 
he -( 
arp! oxppst | 120 | 720 167] 3 4 _ 255-1489-ND 17.69 16.25 14.44 12.28 | S2EB-L2-12V eae 
24DC | 2,850 | 8.4 3 4 255-2251-ND 17.69 16.25 1444 12.28 | S2EB-L2-24V eS 
Relay Socket for S Series for DP and 4P Relays ..............00ccccceccceeeeeeeeeeeee 255-1751-ND 299 275 2.44 2.08 |S-PS ot 12. 7x3- 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) Fig. 39 
5DC 50 | 100 6 6 255-1747-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC5V SP Series - 
38A 4PST 12DC | 288 | 41.7 6 6 — 255-1745-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC12V PCB 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6 255-1746-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC24V 
38B PDT 12DC | 288 | 41.7 6 6 - 255-1440-ND 47.36 43.50 38.66 32.87 | SF4D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6 255-1441-ND 47.36 43.50 38.66 32.87 | SF4D-DC24V 
SP Series High Sensitivity Power Relays 
39A DPDT 12DC | 480 | 25 10 15 = 255-1749-ND 25.80 23.70 21.06 17.91 | SP2-DC12V 
39B DPDT 12DC | 480 | 25 10 15 Dual Coil Latching | 255-1490-ND 28.84 26.49 23.54 20.01 | SP2-L2-DC12V 
39C 4PDT 12DC | 480 | 25 10 10 Dual Coil Latching | 255-1491-ND 37.44 34.38 30.56 25.98 | SP4-L2-DC12V 
Relay Socket for SP Series Screw Terminal................0::::s:eeeeeeeeeeeeeeeeeees 255-1750-ND 11.69 10.74 9.54 811 | SP2-SF Fiacdo 
7 7 ig. 
ST Series IC Drivable Power Relays ST Series - 
5DC 105 | 47 8 8 255-1288-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC5V < 
40A | 2x SPST 12DC | 600 | 20 8 8 — 255-1289-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC12V 
24DC | 2,400 | 10 8 8 255-1290-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC24V 
5DC 105 | 47 8 8 255-1291-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC5V 
40B | 2x SPST 12DC | 600 | 20 8 8 _ 255-1292-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC12V 
24DC | 2,400 | 10 8 8 255-1293-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for ST Series Relays... ..| 255-1294-ND 2.67 246 218 1.86 | ST-PS 
Solder Terminal Relay Socket for ST Series Relay . | 255-2253-ND 267 246 218 1.86 | ST-SS 
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Fig. 4 SRUDH Series 


Contact Coil | Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Tape and Reelt |Mfg. 
Fig.| ment |Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. ‘il 25 50 | Qty. | Pricing |Part No. 
JWD Series Relay 
SVDC | 25.0 PB824-ND 9.00 7.88 7.13) — —]IWD-172-1 
12voc| 240 | 05 Without Diode Potter & Brumfield | PB825-ND 10.08 8.82 7.98) — —|JWD-172-3 
ia} spor (24voc| 10.9 PB826-ND 10.54 9.22 8.35| — —|uw0-172-4 
SVDC | 25.0 PB688-ND 9.00 7.88 7.13) — —JJWD-172-5 
12voc| 240 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB827-ND 10.54 9.22 8.35) — —|JWD-172-7 
24vpc| 10.9 PB828-ND 9.48 8.30 7.51) — —|uwD-172-8 
SvpC | 10.0 PB692-ND 461 4.04 3.65) — —JWD-107-1 
12voc| 100 | 05 Without Diode Potter & Brumfield | PB693-ND 461 4.04 3.65) — —|JWD-107-3 
spst-no 24voc | 11.2 PB823-ND 7.73_6.77_6.12| — —luw0-171-5 
1B 5 VDC | 10.0 PB689-ND 552 483 437| — —]JWD-107-5 
12voc| 100 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB690-ND 5.52 483 4.37) — —|JWD-107-7 
2avoc| 11.2 PB694-ND 5.93 5.19 4.70, — —|JWwD-171-10 Fig. 6 — 173 / OUDH Series 
SPST-NC| 5voc | 10.0 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB818-ND 7.20 6.30 5.70| — —|JWD-171-17 
12VDC | 24.0 ; : __ | PBB19-ND 6.89 6.03 546) — —|JWD-171-23 173: 17.6 
cavpce| 109 0.5 Without Diode Potter & Brumfield PB820-ND 773 677 612) — —lJwo-171-24 173: 22.3 > -QUDH: 17.1 
1C |DPST-No| 5 VDC | 25.0 PB6OT-ND 773 677 6.12) — —JWO-171-25 OUD E218. x 
12voc| 240 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB821-ND 7.73 677 6.12) — —|JWD-171-27 < 155 
24voc| 10.9 PB822-ND 7.73 6.77 6.12| — —|uw0-171-28 
T7C Series — Economical Relay (Ideal for Appliance and Automotive Applications) 
Svpc | 714 PB335-ND 156 137 124) — —]I7CS5D-05 
6voc | 60.0 ___, [PB336-ND 158 139 1.26) — —|T7CS5D-06 
i2voc) 300 | ' Sealed Type Potter & Brumfield | 5p997-ND 158 1.39 1.26] — —|T7essp-12 
2 | spoT |24voc| 15.0 PB338-ND 1.58 1.39 1.26 — —|T7CS5D-24 
SvpC | 71.4 PB1003-ND 154 135 1.22) — —]T7CV5D-05 
12voc| 300 | 12 Flux-Tight Potter & Brumfield | PB441-ND 154 135 1.22) — —|T7CvsD-12 
24voc| 15.0 PB1004-ND 154 1.35 1.22 — —|T7cvsD-24 
— [PC Mount Socket for T7C and ORWH Relays.......scscsscsvsvssscssvvsssvesvesnes PB1129-ND 115 1.01 92] — —[27E1064 Fig. 7 — T75 Series 
T7N Series Power Relay P~10.01 
{2VDC| 30.0 ; _ |PB1005-ND 149 131 118) — —]T7NS1D1-12 29.97 SS 
SPST-NO| 54 voc | 15.0 | 12 Pan peotle Potter & Brumfield | be4906-ND 149131 1.18] — —|T7wsip1-24 K 
3 Svpc | 714 PB379-ND 1.54 1.35 1.22, — —|T7NS5D1-05 Jeol 7 — 
spot |12V0C} 30.0 | 49 tw praie Potter & Brumfield |PB380-NO 154 135 1.22) — —|T7NSSD1-12 . 3.21 be 
24voC| 15.0 PB381-ND 154 135 1.22) — —|T7NS5D1-24 
4gvoc| 7.5 PB382-ND 1.97 173 1.56] — —|T7NS5D1-48 
SRUDH Series Relay 
{2VDC| 30.0 PB1001-ND 1.30 7.03) — —]SRUDH-SH-112D1 000 
4 | SPOT |oavoc| 15.0 | 1 Sealed Type OEG PB1002-ND 1.34 4.07| — —|sRUDH-SH-124D1,000 
ORWH Series Relay (not CSA approved) 
Svpc | 714 PB1134-ND 122 1.08 97] — —JORWH-SH-105H3F,000 | | Fig. 8—177 Series 
spot | 2¥OC | 444 | 49 Sedaris oes PB1135-ND 1.22 108 97) — —]ORWH-SH-109H3F,000 
12v0C | 30.0 PB1128-ND 125 110 99) — —JORWH-SH-112H3F,000 
5 24 voc | 15.0 PB1127-ND 1.32 1.16 1.05] — —|ORWH-SH-124H3F,000 10.16. 
SvpC | 71.4 PB1131-ND 113 99 90] — —JORWH-SH-105HM3F,000 
SPST-NO| 12voc| 30.0 | 15 Sealed Type OEG PB1132-ND 113 99 90] — —]ORWH-SH-112HM3F,000 
24voc| 15.0 PB1133-ND 118 1.03 94] — —|ORWH-SH-124HM3F,000 
1773 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge 
5 VDC | 89.0 PB364-ND 247 217 1.96) — —]17385D15-05 
6 | spoT |12voc] 375 | 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB365-ND 247 217 1.96) — —|7385D15-12 
24voc| 20.9 PB366-ND 247 217 1.96] — —|17385D15-24 
OUDH Series Relay — RoHS Compliant 
6 | SPDT [12vDC| 375 | 10 Flux-Tight OEG PB888-ND t70 150 135, — —]OUDH-SS-112D,000 
775 Series — Miniature Relay 
SvbC | 424 Taw beefs PB442-ND 384 336 3.04) — —]17585D112-05 
7 | spoT |12voc] 185 | 14 Sealed Typ Potter & Brumfield | PB443-ND 5.38 471 4.26) — —|17585D112-12 
24voc| 10.6 PB444-ND 4.61 4.04 3.65, — —|17585D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed 
5 VDC | 90.0 PB367-ND 180 158 143) — —]I7781D10-05 
12voc| 375 | 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB368-ND 1.80 158 1.43; — —|T7781D10-12 
24 voc | 18.75 PB369-ND 1.80 158 1.43| — —|T7781D10-24 
8 |SPsT-Nof 5 vp | 40.0 PB370-ND 180 158 1.43) — —]T7781D3-05 
12voc| 167 | 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB371-ND 1.80 158 1.43) — —|T7781D3-12 
2avoc| 8.3 PB372-ND 1.80 158 1.43, — —|T7781D3-24 
24 voc | 18.75 | 10 Flux-Tight Potter & Brumfield [PB445-ND 178156 141 — —]T77V1D10-24 
T81 Series — High Density Telcom Relay 
SvpC | 40.0 PB446-ND 343 301 272) — —]T81H5D312-05 
12voc| 171 | 1A High Sensitivity | Potter & Brumfield | PB740-ND 3.98 349 3.16) — —|T81H5D312-12 
9 | spoT |24voc| 86 PB741-ND 3.43 3.01 272) — —|T81H5D312-24 
12VDC| 37.5 aa _ |PB447-ND 4.20 3.68 3.33) — —]T81N5D312-12 
24 voc | 18.75 | ‘A | Standard Sensitivity | Potter & Brumfield | pg up 3342.92 2.65, — —|TeinsD312-24 
OMI/OMIH Series Relay 
T2VDC| 60.0 PB878-ND 156 137 124) — —]OMI-SH-1120,394 
12vDC| 44.4 PB879-ND 1.82 1.60 1.45 — —|OMI-SH-112L,394 
SPOT Joavoc| 293 | 1° Sealed Type on PB880-ND 1.82 1.60 1.45] — —|OMI-SH-124D,300 
10 fovoe| 600 PBSBD-ND 27 288 215) = = joMisi2120 594 
DPOT loavoc| 213 | % Sealed Type _ PB883-ND 240 210 1.90, — —|OMI-SH-2241,594 
svpc | 106.4 F PB1038-ND 2.26 1.98 1.79) — —JOMIH-SH-105L,394 
SPOT li2voc| aaa | 16 High Current OEG PB885-ND 2.26 1.98 1.79) — —|OMIH-SH-1121 394 
OMR Series Relay 
6VvDC | 24.0 PB886-ND 132 116 1.05] — —]OMR-106H, vo00 
11 SPST-NO| jo voc] ita | 5 Open Style OES PB887-ND 252 221 200) — —|omR-112H,vooo 
t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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™ Tyco Electronics General Purpose PC Mount Relays (cont) 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 


Fig. 11 — OMR Series Fig. 12 — PCN Series Fig. 13 — IM Series A - Standard 


TY 
S 
F 
90.9 O1.1 a Non-Latching Type Shown 
Contact Coil | Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Tape and Reelt |Mfg. 
Fig.| ment |Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Qty. | Pricing |Part No. 
PCN Series Relay 
72 [SPST-NO[24VDC[_5.0 3 Slim Sip Schrack PB906-ND 185 162 147. — —PCN-124D3MHZ,000 
IM Series — Compact Telecom Relay 
3VDC | 468 PB1092-ND 238 2.08 1.89) — —]IwotTs 
45 VDC] 31.0 PB1093-ND 238 2.08 1.89) — —|IMo2TS 
5VDC | 28.0 | Through-Hole Standard, ‘aeani PB1094-ND 2.38 2.08 1.89) — —|IMo3TS 
6VDC | 23.3 Standard Coil PB1095-ND 238 2.08 1.89) — —|IMo4TS 
tan! peor |12VOC} 11.6 PB1096-ND 257 2.25 2.04) — —|IMoeTS 
24vdC| 8.3 PB1097-ND 2.81 2.46 2.23, — —(IMo7TS 
3VDC | 16.7 PB1167-ND 3.22 2.82 2.55) — —IM21Ts 
45 VDC} 11.4 » _ | Through-Hole Standard, ‘aucun PB1168-ND 3.22 2.82 2.55) — —|IM22TS 
5vpc | 10.0 Ultra High Sensitive Coil PB1169-ND 3.22 2.82 2.55) — —|IM23TS 
12VDC| 4.16 PB1170-ND 3.22 2.82 2.55, — —|IM26Ts Fig. 14 — V23079 Series 
3VDC | 46.8 PB1098CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000; 1238.00/IMO1JR 
45 VDC} 31.0 ; PB1099CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000] 1238.00 |IMo2JR 
138) DPOT | Sync | 280 | 2 Mislead Axicom | pB1100CT-NDt 238 2.08 1.89|1,000/ 1238.00|IMO3JR 
12VDC| 11.6 PB1065CT-NDt 2.57 2.25 2.04/1,000| 1338.00 |IMO6JR 
3VDC | 46.8 PB1060CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000;  1238.00/IMO1GR 
45 VDC} 31.0 PB1089CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000} 1238.00 |IMo2GR 
5VDC | 28.0 2 SMT Gull Wing Axicom PB1061CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000}  1238.00|IMO3GR 
12VDC] 11.6 PB1062CT-NDt 2.57 2.25 2.04)1,000} 1338.00 |IMO6GR 
24VdC| 8.3 PB1090CT-NDt 2.81 2.46 2.23/1,000| 1463.00 |IMO7GR 
3VDC | 46.7 PB1177CT-NDt 3.07 2.69 2.44/1,000) 1600.00 /IMO1CGR 
45 VDC} 314 PB1178CT-NDt 3.07 2.69 2.44/1,000} 1600.00 |IMozcGR 
5VDC | 28.0 , SMT Gull Wing, ileohs PB1179CT-NDt 3.07 2.69 2.44) 1,000} 1600.00 |IMo3cGR 
gvpc | 15.6 High Dielectric Version PB1180CT-NDt 3.07 2.69 2.44) 1,000} 1600.00 |IMoscGR 
12VDC} 11.6 PB1181CT-NDt 3.07 2.69 2.44/1,000} 1600.00 |IMo6cGR Type L 
24VDC| 8.3 PB1182CT-NDt 3.07 2.69 2.44/1,000| 1600.00 |IMo7cGR Through-Hole Standard Coil 145 
45vdC| 31.4 PB1171CT-NDt 2.62 2.29 2.08/1,000] — 1363.00|IM02DGR Through-Hole Overmolded Coil | 14.6 
5VDC | 28.0 P SMT Gull Wing, ucts PB1172CT-NDt 2.62 2.29 2.08/1,000] — 1363.00|IMO3DGR SMT Long Pin, Standard Coil 14.5 
13¢| DPDT | 9VDC | 15.6 High Current Version PB1173CT-NDt 2.64 2.31 2.09/1,000} 1375.00 |IMOSDGR SMT Long Pin, Overmolded Coil | 14.6 
12VDC| 11.6 PB1174CT-NDt 2.81 2.46 2.23/1,000| 1463.00 |IMO6DGR SMT Short Pin, Overmolded Coil] 14.6 
3VDC | 16.7 PB1163CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000;  1675.00|IM21GR 
45 VDC} 11.4 SMT Gull Wing, ; PB1164CT-NDt 3.36 2.94 2.66/1,000} 1750.00 |IM22GR : , 
svoc | 100 | 2 | ultra High Sensitive Coil Axicom PB1165CT-NDt 3.36 2.94 266/1.000| 1750.00/IM23GR Fig. 15 — 23105 Series 
12VDC| 4.16 PB1166CT-NDt 3.34 2.92 2.65/1,000| 1738.00 |IM26GR 
45 Vdc} 22.1 PB1063CT-NDt 2.81 2.46 2.23/1,000)  1463.00/IM42GR 
5VDC | 20.0 2 | SMT Gull Wing, Latching Axicom PB1064CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000| —1675.00|IM43GR J0S<20.2 
12VDC| 83 PB1091CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000| _ 1675.00 |IM46GR 
45 Vdc] 22.2 9 _ |SMT Gull Wing, Latching, pe PB1183CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000; 1675.00 |IM42CGR on 
5 voc | 20.0 High Dielectric Version PB1184CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000| 1675.00 |IM43CGR 
24VDC| 22.2 5 _| SMT Gull Wing Latching, acon PB1175CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000; 1675.00 |IM48DGR 
45VdC| 41.7 High Current Version PB1176CT-NDt 3.22 2.82 2.55/1,000| 1675.00 |IM42DGR 
V23079 / P2 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay 
12VDC] 11.6 5 | Through-Hole Latching, Aen PB1085-ND 271 238 2.15) — —]V23079B1203B301 
24VDC| 5.8 Standard Coil PB1084-ND 2.93 2.57 2.32) — —|V23079B1205B301 
5VDC | 28.0 Through-Hole PB288-ND 2.33 2.04 1.85) — —]V23079A1001B301 
12VDC} 11.6 5 Standard Coil Axicom PB289-ND 2.33 2.04 1.85) — —]v23079A1003B301 
24VDC | 5.85 PB290-ND. 2.52 2.21 2.00| — —|V23079A1005B301 
5VDC | 28.0 7 Through-Hole, ican PB1059-ND 2.33 2.04 1.85) — —]V23079A2001B301 
12VDC| 11.6 Overmolded Coil PB1058-ND 2.33 2.04 1.85, — —|V23079A2003B301 - - 
14] DPDT | 5VDC | 28.0 SMT Long Pins PB1083CT-NDT 2.54 2.23 2.02) 400 530.00 |V23079D1001B301 Fig. 16 — V23026 Series 
12VDC) 11.6 5 cantar: Axicom PB1057CT-NDt 2.54 2.23 2.02) 400 530.00 |V23079D1003B301 
24VDC| 5.8 PB1056CT-NDt 2.81 2.46 2.23] 400 585.20 |V23079D1005B301 A - Through-Hole 
5voc | 14.0 7 SMT Long Pins, aca PB1079CT-NDt 2.86 2.50 2.27] 400 595.20 |V23079F1101B301 ». 
5 VDC |_ 28.0 Latching, Standard Coil PB1080CT-NDt 2.86 2.50 2.27| 400 595.20 |V23079E1201B301 <2>Q13.00 2 
5VDC | 28.0 : SMT Long Pins, icon PB1082CT-NDt 2.54 2.23 2.02] 400 530.00 |V23079D2001B301 7.62 et Index 
12VDC| 11.6 Overmolded Coil PB1081CT-NDt 2.54 2.23 2.02] 400 530.00 |V23079D2003B301 6.91 
12VdC[ 11.6 5 SMT Short Pins, Axicom PB1078CT-NDt 2.54 2.23 2.02| 500 662.50 |V23079G2003B301 7 
V23105 / D2n Series — High Sensitivity Relay 
5VDC | 30.0 PB383-ND 1.92 168 1.52) — —]V23105A5001A201 
9vDC | 16.6 e High Sensitivity “asics PB1077-ND 1.92 168 1.52) — —]v23105A5006A201 
12VDC) 12.5 PB384-ND 1.92 168 1.52) — —]v23105A5003A201 
24VDC | 6.25 PB385-ND. 2.06 1.81 1.64) — —|v23105A5005A201 
5vpc | 40.0 PB386-ND 1.92 168 1.52) — —]V23105A5301A201 
12VDC) 16.7 , oe ; PB387-ND 1.92 168 1.52) — —]v23105A5303A201 
2avoc} 333 | 3 Medium Sensitivity —— PB388-ND 206 1.81 1.64) — —]v23105A5305A201 
15| DPDT |48voc| 4.16 PB389-ND. 2.88 2.52 2.28) — —|v23105A5307A201 
5 VDC | 80.0 PB1076-ND 1.90 1.66 1.51, — —]V23105A5401A201 
12VDC) 33.3 3 Medium-Low learn PB1055-ND 1.90 1.66 1.51) — —]v23105A5403A201 
24VDC} 16.6 Sensitivity PB1054-ND 2.02 41.77 1.60) — —]v23105A5405A201 
48 VDC | 8.3 PB1075-ND 2.83 2.48 2.25) — —|v23105A5407A201 
5 voc | 110.0 PB1074-ND 1.90 166 1.51[ — —]V23105A5501A201 
12VDC} 46.0 3 Low Sensitivity Axicom PB1073-ND 1.90 1.66 1.51) — —|v23105A5503A201 
24VvdC| 22.8 PB1072-ND 2.02 1.77 1.60| — —|V23105A5505A201 
V23026 / P1 Series — Miniature Relay (Up to 1 Billion Operations!) 
5VDC | 13.5 PB282-ND 442 387 3.50) — —]V23026A1001B201 
16A] SPDT |12VDC] 5.3 1 | Through-Hole Terminal Axicom PB283-ND 442 3.87 3.50) — —]V23026A1002B201 
24vdC| 5.3 PB284-ND 473 414 3.75] — —|V23026A1004B201 
5 voc | 16.0 PB285CT-NDt 485 4.25 3.84] 480 |  1212.00|V23026D1021B201 
168] SPDT |12vDC] 6.6 1 SMT Terminal Axicom PB286CT-NDt 4.85 4.25 3.84) 480 | 1212.00|V23026D1022B201 
24vdC| 5.3 PB287CT-NDt 5.21 4.56 4.13] 480 | — 1302.24|v23026D1024B201 


t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


* All relays are UL, CSA approved 


Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 


Miniature PCB, Telecom, 
Signal and RF Relays 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — TSC Series Fig. 2 — HF3 Series ‘ I. 14.46 —__+ Fig. 3 — V23092 Series 


[fir 99 


f010--0--200: 
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Contact Coil Coil Current | Contact Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig.| Arrange. | Voltage (mA) Rating (A) Features Name Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
TSC Series — Miniature Relay 
5 VDC 30.1 , Standard Coil OEG PB1016-ND 173 152 1.37  1.08]1SC-105D3H,000 
12 VDC 12.5, Standard Coil PB1018-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 |TSC-112D3H,000 
1] spoT [| 5vbC 30.1 i Sensitive Coil OEG PB1017-ND 1.73 1.52 1.37 _ 1.08 [TSC-105L3H,000 
12 VOC 125 1 Sensitive Coil Input OEG PB647-ND 175. 1.54 139  1.10]/TSC-112L3H 
24 VDC 63 Sensitive Coil Input PB648-ND 197 1.73 156 1.23|TSC-124L3H 
HF3 Series — High Frequency Relay 
3VDC 16.8 PB1102CT-NDt 410360 325 257 )/HF351 
3 VDC 46.8 > ea Version Axicom | PB1102TR-ND$ 855.20/400 HF351 
24 VDC 58 PB1101CT-NDt 449 393 3.56 2.81 |HF357 
24 VDC 58 PB1101TR-ND¢ 935.20/400 HF357 
2] spor | 3voC 16.8 PBT104CT-NDt 4223.70 3.35 2.64 /HF301 
3 VDC 46.8 PB1104TR-NDE 880.00/400 HF301 
5 VDC 28.0 , wen Wersion Axicom | PB1103CT-NDt 422 3,70 335 2.64 /HF303 
5 VDC 28.0 PB1103TR-ND¢ 880.00/400 HF303 
42 VDC 11.6 PB1105CT-NDt 427 3.74 = 3.89-~——-2.67 |HF306 
12 VDC 11.6 PB1105TR-ND¢ 890.00/400 HF306 
V23092 Series — Slim PCB Relay SNR 
3 L_sPoT | 12 voc 141 6 Slim Style Schrack _[ PB1019-ND 1188 1040 941 7.43 [V23092-A1012-A301 
SPST-NO | 24 VDC 6.1 6 Slim Style Schrack | PB1020-ND 7248 10.92 9.88 7.80 [V23092-A1024-A302 
PE Series — Miniature Power Relay 
5 VDC 40 PB353-ND 458 402 363 2.87 |PE014005 
6 VDC 34.8 PB907-ND 458 4.02 3.63 2.87 /PE014006 
4} SPOT | 12 vnc 16.7 5 Flux Proof Schrack | pg354-ND 458 4.02 363  287|PE014012 
24 VDC 83 PB355-ND 458 4.02 3.63__-2.87 |PEO14024 
RE Series — Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 PB356-ND 576 5.04 456 3.60 |REO30005 
6 VDC 33 PB742-ND 550 481 4.36  3.44/RE030006 
42 VDC 16.7 6 AgcdO Schrack | PB357-ND 576 5.04 4.56 3.60 /REO30012 
24 VDC 83 PB358-ND 576 5.04 4.56  3.60/RE030024 
5 | spst-no |-48.voc 44 PB743-ND 790 6.91 6.26 _4.94 |REO30048 
5 VDC 40 PB744-ND 578 5.07 4.58 3.62 /REO32005 
6 VDC 33 PB745-ND 643 563 5.10 4.02 /RE032006 
412 VDC 16.7 6 Gold Over Nickel Schrack | PB746-ND 7.03 616 5.57 4.40 /REO32012 
24 VDC 83 PB747-ND 710 622 5.63 4.44/REO32024 
48 VDC 44 PB748-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 |REO32048 
PB Series — Cube Power Relay 
5 VDC 714 PB766-ND 113 99 ‘90.71 |PB134005 
6 VDC 60 , PB767-ND 118 1.03 94 .74/PB134006 
6) ot | 12v0c 30 10 AgOONI10 Schrack | pp768-ND 1271.42 «1.01.80 |PB134012 
24 VDC 15 PB769-ND 1371.20 1.09 _.86 |PB134024 
72 VDC 30 ; PB889-ND 1271.12 1.01  .80/PB114012 
SPOT | 24 voc 15 10 AgaONi10 Schrack | pB765-ND 1371.20 1.09 —_.86 |PB114024 
OJE Series Relay 
5 VDC 40 PB874-ND 125 ‘1.10 ‘99.78 ]OJE-SH-105DM,,000 
7 | spst-no | 12 voc 16.7 5 Sealed Case OEG PB875-ND 130. 1.14 1.03 81 )QJE-SH-112DM,000 
24 VDC 8.6 PB877-ND 1.10 97 88.69 |QJE-SH-124DM,000 
{2 VOC 16.7 0 High Current Sealed OEG PB876-ND 1151.01 92.72 [OJE-SH-112HM,000 
FP2 Series Relay 
5 VDC 28.0 PBIT19-ND 233. 204 185  1.46)D3009 
42 VDC 11.6 2 Standard Sensitivity | Axicom | PB1067-ND 233 204 185 1.46 /D3002 
24 VDC 8.3 PB1120-ND 252 2.21 2.00 1.58 /D3012 
5 VDC 15.9 ; aaa ; PB1066-ND 310 271 246  1.94/D3023 
8 | ppot | 12voC 6.6 2 High Sensitivity Axicom | pai1118-ND 340 271 246 1.94 {03026 
5 VDC 20.0 Gall: latch Axicom | PBt116-ND 257. 2.25 2.04 1.61 /D3043 
12 VDC 83 : 9 PB1117-ND 257 2.25 2.04 ‘1.61 |D3046 
5 VDC 40.0 ; ‘ ; PB1114-ND 271 2.38 215  1.70/D3063 
tzvoc | 166 . 2 Coils, Latching Axicom | pBi115-ND 271 238 215 1.70 |D3066 
FX Series Relay 
45 VDC 31.0 PB1110-ND 233. 2.04 185 1.46)03204 
5 VDC 28.0 P Sania cal Axicom | PBU111-ND 233 204 185 1.46/D3209 
42 VDC 11.6 PB1112-ND 233 2.04 185 1.46 /D3202 
9] peor L24voc 8.3 PB1113-ND 252 2.21 2.00 1.58 /D3212 
45 VDC 127 PB1106-ND 310 271 246  1.94/D3222 
5 VDC 15.9 ; vidi Sencha ie PB1107-ND 310 271 246 1.94/D3223 
42. VDC 6.6 gh SenSitity xicom | B1108-ND 310 271 246 1.94/D3226 
24 VDC 58 PB1109-ND 331 290 263 2.07 /D3227 
MT2 Series Relay 
5 VDC 29.7 PB1124-ND {92-168 ~=«152  1.20]C93401 
42 VDC 12.3 2 High Sensitivity Axicom | PB1125-ND 192 1.68 152 1.20)C93402 
t0| peor L24voc 6.1 PB1126-ND 2.06 181 1.64___‘1.29 [C93403 
5 VDC 40.0 PB1121-ND 792 1.68 152  1.20/C93416 
12 VDC 16.6 2 Standard Sensitivity | Axicom | PB1122-ND 192 1.68 152 1.20)/C93418 
24 VDC 83 PB1123-ND 206 181 1.64  1.29|C93419 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


* All relays are UL, CSA approved 


Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 


PC Mount Relays 


Authorized Distributor 


Fig. 1 — RT Series 
(RY Series) 
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Fig. 2— PCH Series 
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Fig. 3 — PCJ Series 


@1.30 5.00 


Dimensions in mm 


20.32. 21.30 


DPST-NO 


Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 
5 VDC 80.6 PB359-ND 2.16 1.89 1.71 RTB14005F 
12 VDC 33.3 PB449-ND§ 3.43 3.01 2.72 RT114012F 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB360-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14012F 
24 VDC 16.7 PB361-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14024F 
24 VDC 16.7 PB956-ND§ 3.43 3.01 2.72 RT114024F 
1A SPDT 12 VDC 33.3 PB974-ND 2.59 2.27 2.06 RTB14012 
24 VDC 16.7 PB975-ND 2.59 2.27 2.06 RTB14024 
24 VDC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB955-ND§ 2.59 2.27 2.06 RT114024 
24 VAC = 9 PB976-ND 5.09 4.46 4.03 RTB14524 
115 VAC = PB977-ND 5.40 4.73 4.28 RTB14615 
230 VAC = PB978-ND 7.25 6.35 5.74 RTB14730 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB362-ND. 3.43 3.01 2.72 RTB34012F 
12 VDC 33.3 PB1137-ND 12.31 10.78 9.75 RTS3T012 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orande Case Schrack PB1139-ND 15.07 13.19 11.94 RTS3TA12 
1B spst-no | 12VDC 33.3 9 PB1140-ND 18.72 16.38 14.82 | RTTSTA12 
24 VDC 16.7 PB1138-ND 12.94 11.32 10.25 RTS3T024 
24 VDC 16.7 12 a PB363-ND 3.19 2.80 2.53 RTB34024F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield | pRog6-ND§ 3.05 2.67 2.42 | RT334024F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB984-ND 2.71 2.38 2.15 RTD34012 
5 VDC 80.6 PB291-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14005F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB292-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14012F 
12 VDC 33.3 PB958-ND§ 3.05 2.67 2.42 RT314012F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB1141-ND 2.30 2.02 1.83 RTH14012 
24 VDC 16.7 i PB668-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14024F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield | pgg9¢0-ND§ 241 1.85 1.68 | RT314024F 
5 VDC 80.6 PB979-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14005 
1c SPDT 12 VDC 33.3 PB980-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14012 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB959-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT314024 
115 VAC = PB961-ND§ 3.50 3.07 2.78 RT314615 
230 VAC = PB962-ND§ 3.36 2.94 2.66 RT314730 
12 VDC 50.0 16 PB963-ND§ 3.79 3.32 3.01 RT314F12 
24 VDC 27.0 16 2 Coil, Latching Schrack PB1086-ND§ 3.79 3.32 3.01 RT314F24 
24 VDC 16.7 8 PB973-ND§ 2.86 2.50 2.27 RT424F24 
12 VDC 33.3 16 4 Coil, Latchin Schrack PB1088-ND§ 3.48 3.05 2.76 RT314A12 
24 VDC 16.7 i 9 PB1087-ND§ 3.65 3.20 2.89 RT314A24 
24 VDC 16.7 PB981-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14024 
SPDT 48 VDC 8.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB982-ND 3.91 3.43 3.10 RTD14048 
115 VAC = PB983-ND 5.40 4.73 4.28 RTD14615 
1D 12 VDC 33.3 PB964-ND§ 2.71 2.38 2.15 RT334012 
SPST-NO 24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB965-ND§ 271 2.38 215 | RT334024 
12 VDC 33.3 Z PB293-ND 3.43 3.01 2.72 RTD34012F 
SPST-NO 24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB294-ND 3.43 3.01 272 RTD34024F 
5 VDC 80.6 PB295-ND 2.78 2.44 2.21 RTE24005F 
6 VDC 66.7 PB987-ND 1.85 1.62 1.47 RTE24006F 
12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB296-ND 3.05 2.67 2.42 RTE24012F 
12 VDC 33.3 PB968-ND§ 1.90 1.66 1.51 RT424012F 
24 VDC 16.7 PB297-ND 2.45 2.15 1.94 RTE24024F 
5 VDC 80.6 PB985-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24005 
6 VDC 66.7 PB986-ND 1.85 1.62 1.47 RTE24006 
1E DPDT 12 VDC 33.3 8 Sealed Orange Case Schrack PB988-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24012 
12 VDC 33.3 PB967-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT424012 
24 VDC 16.7 PB989-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24024 
24 VDC 16.7 PB969-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT424024 
24 VAC _ PB970-ND§ 4.01 3.51 3.18 RT424524 
48 VDC 8.7 PB990-ND 2.90 2.55 2.30 RTE24048 
115 VAC es 8 Sealed Orange Case Schrack PB971-ND§ 4.87 4.27 3.86 | RT424615 
230 VAC = PB991-ND 7.34 6.43 5.82 RTE24730 
230 VAC = PB972-ND§ 7.13 6.24 5.65 RT424730 
12 VDC 33.3 ' PB450-ND 2.06 1.81 1.64 RTE44012F 
1F DPST-NO 24. VDC 16.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB992-ND. 3.05 2.67 2.40 RTE44024F 
RY Series — Miniature Sealed PCB Relay 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium Schrack PB993-ND§ 3.91 3.43 3.10 RY210012 
24 VDC 10.2 PB994-ND§ 3.91 3.43 3.10 RY210024 
24 VDC 10.2 8 Silver Over Nickel Schrack PB995-ND§ 3.91 3.43 3.10 RY211024 
1A SPDT 5 VDC 44.6 ; | PB649-ND 3.91 3.43 3.10 RY610005 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB650-ND 3.91 3.43 3.10 RY610012 
24 VDC 10.2 PB651-ND 3.91 3.43 3.10 RY610024 
12 VDC 19.3 i a PB996-ND 3.91 3.43 3.10 RY611012 
24 VDC 10.2 i Silver: QvenNickel: Sealed Sonrack PB997-ND 3.91 3.43 3.10 | RY611024 
PCH Series Relay 
5 VDC 80.0 PB890-ND 1.66 1.45 1.32 PCH-105D2H,000 
2 SPDT 12 VDC 33.3 5 Sealed Case OEG PB891-ND 1.66 1.45 1.32 PCH-112D2H,000 
24 VDC 11.1 PB892-ND 1.70 50 1.35 PCH-124D2H,000 
PCJ Series Relay 
5 VDC 40.0 PB893-ND 1.46 1.29 1.16 PCJ-105D3MH,000 
3 SPST-NO 12 VDC 16.6 5 Sealed Case Schrack PB894-ND 1.44 1.26 1.14 PCJ-112D3MH,000 
24 VDC 8.3 PB895-ND 1.49 31 1.18 PCJ-124D3MH,000 


§ Flux-Tight Version 


2190 1091) 
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= : j RoHS 
Tyco Electronics RT and RY Sockets and Accessories 
Authorized Distributor 
Use With Price Each Mfg. 
Fig. |_ Description Series 1 25 50 100 Part No. 
| DIN Rail “Module Option” Socket for SP 3.5mm Pin Spacing PB779-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 RT78724 
| DIN Rail “Module Option” Socket for SP and DP 5mm Pin Spacing PB780-ND 3.89 3.41 3.08 2.43 RT78726 
— | Relay Retaining Clip for RP78XXX Din Rail Sockets, RT Relays RT PB749-ND .79 70 63 50 RT16016 
— | Indicator Module 110-230VAC Red LED PB752-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 RPMLO730 
2 PCB Mount Socket for 3.5mm Pin Spacing, 10A PB667-ND 2.76 2.42 2.19 1.73 RP78601 
2 PCB Mount Socket for 5mm Pin Spacing, 10A PB525-ND 2.76 2.42 2.19 ALS) RP78602 
— | Metal Relay Retaining Clip for PBC Socket AT PB957-ND 9 ae 16 12 RT28516 
— | Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RT Series PB778-ND 36 32 .29 23 RT16041 
— | Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RY Series RY PB777-ND 43 38 35 .27 RP16100 
General Purpose Relays eevee 
Fig. 1 — K10 Series Fig. 2 — R10 Series Fig. 3 — KH Series 
4p 6:35 
r #3-48 
Thread 
rb 
32.54 7.92 
bong 
oe OTL 
Bracket 135 
Type 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. al 25 50 100 Part No. 
K10 Series — General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 -187 (4.75) QC = PB319-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 -187 (4.75) QC a PB320-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-24 
120 VAC 1 15 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB321-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-120 
240 VAC = 15 -187 (4.75) QC — PB829-ND@ 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11A15-240 
6 VDC 150 15 -187 (4.75) QC = PB323-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC = PB324-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-12 
1 DPDT 24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC aa Potter & Brumfield PB325-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-24 
110 VDC 10 15 -187 (4.75) QC = PB326-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 PC Mount = PB327-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 PC Mount — Potter & Brumfield PB328-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 PC Mount = PB451-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC With Bracket PB329-ND@ 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB330-ND 10.46 9.16 8.29 6.54 | K10P-11DT5-24 
120 VAC 11 15 -187 (4.75) QC With Bracket PB322-ND® 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 Plug-In = PB116-ND® 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In _— PB117-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V185 
12 VDC 20 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB776-ND® 33.36 29.19 26.41 20.85 | R10S-E1Y2-J5.0K 
DPDT 24 VDC 34 3 Plug-In = PB118-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V700 
24 VDC 55.8 3 Plug-In = PB774-ND® 15.67 13.72 12.41 9.80 | R10-E1Y2-J1.0K 
24 VDC 55.8 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB770-ND@ 19.39 16.97 15.36 12.12 R10-E1P2-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = PB119-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 Plug-In = PB120-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In _— PB121-ND@ 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V185 
4PDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB122-ND® 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = PB123-ND@ 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 Plug-In = PB772-ND@ 26.78 23.44 21.21 16.74 | R10-E1W4-V700 
6 VDC 115 5 Plug-In = PB124-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V52 
2 12 VDC 64 5 Plug-In = PB125-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V185 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB126-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V700 
DPDT 48 VDC 19 5 Plug-In _— PB127-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V2.5K 
115 VAC = 5 Plug-In = PB598-ND@ 30.53 26.72 24.17 19.08 | R10-E1X2-115V 
24 VDC 34 75 Plug-In = Potter & Brumfield PB454-ND® 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V700 
12 VDC 64 7.5 Plug-In _— PB771-ND@ 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V185 
24 VDC 34 5 PC Mount = PB452-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 Plug-In = PB129-ND® 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V185 
APDT 24 VDC 34 5 Plug-In _— Potter & Brumfield PB130-ND@ 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 Plug-In = PB131-ND® 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 Plug-In = PB453-ND@ 26.59 23.27 21.06 16.62 | R10-E1M4-V700 
115 VAC = 5 Plug-In = PB599-ND 39.70 34.74 31.43 24.81 R10-E1X4-115V 
12 VDC 133 5 Plug-In = PB773-ND® 32.52 28.46 25.75 20.33 | R10-E1X6-V90 
6PDT 24 VDC 430 5 Plug-In a Potter & Brumfield PB600-ND@ 32.52 28.46 25.75 20.33 | R10-E1X6-V430 
24 VDC 430 2 Plug-In = PB775-ND® 34.13 29.87 27.02 21.33 | R10-E1Z6-V430 
KH Series — General Purpose Low Cost Power Relay — RoHS Compliant § 
12 VDC 75 5 Plug-In a PB455-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D12-12 
DPDT 24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB730-ND 8.98 7.86 7.1 5.61 KHAU-11D11-24 
120 VAC = 5 Plug-In = PB729-ND 8.38 7.33 6.64 5.24 | KHAU-11A11-120 
12 VAC = 3 Plug-In = PB731-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-12 
24 VAC _ 3 Plug-In a PB139-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-24 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB604-ND 31.49 27.56 24.93 19.68 | KHU-17A11-120 
3 120 VAC = 3 Plug-In = PB140-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17A11-120 
APDT 120 VAC = 3 Plug-In With Indicator Light PB141-ND 10.82 9.48 8.57 6.77 | KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 Plug-In = PB456-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A12-120 
120 VAC = 5 Plug-In With Indicator Light PB830-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 | KHAU-17A12H-120 
24 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB457-ND 30.02 26.28 23.77 18.77 | KHAU-17A16-24 
120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact PB601-ND 30.98 27.12 24.53 19.37 | KHAU-17A16-120 
120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact PB732-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHAU-17A18-120 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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™ Tyco Electronics = General Purpose Relays (Cont) 


Authorized Distributor ‘ 7 : 
Dimensions in mm 


Fig. 4 — KU Series Fig. 5 — PCLH Series 


For Plug-in relays, 


- 63.5 - + + use K10 Sockets 
Side-Flange 
ba el Mountable 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. fl 25 50 100 Part No. 
12 VDC 75 3 Plug-In = PB605-ND 11.23 9.83 8.90 7.02 | KHU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = PB606-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-24 
6 VDC 150 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB831-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-6 
12 VDC 75 3 Plug-In = PB142-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In _ PB143-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-24 
3 4PDT 48 VDC 18 3 Plug-In = PB734-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-48 
120 VAC = 3 Plug-In = PB733-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-110 
12 VDC 75 5 Plug-In _ Potter & Brumfield PB602-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-12 
24 VDC 37 5 Plug-In = PB458-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-24 
12 VDC 75 1 Plug-In Gold Over Silver Contact PB735-ND 27.07 23.69 21.44 16.92 | KHAU-17D16-12 
24 VDC 37 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB603-ND 26.86 23.50 21.27 16.79 | KHAU-17D16-24 
110 VDC 10 5 Plug-In = PB832-ND 8.23 7.21 6.52 5.15 | KHAU-17D12-110 
KU Series — Enclosed Relay 
24 VAC _ 10 -187 (4.75) QC = PB151-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC = PB152-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC 7 Potter & Brumfield PB153-ND@ 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC _ PB154-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-24 
DPDT 110 VDC 11 10 -187 (4.75) QC = PB610PB-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-110 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB155-ND® 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB156-ND® 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-24 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB222-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A55-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB463-ND® 12.31 10.78 9.75 7.70 | KUP-11A55-120 
DPST 24 VDC 75 10 -187 (4.75) QC High Iso-Side Flange Potter & Brumfield PB223-ND® 21.72 19.01 17.20 13.58 | KUGP-7D55-24 
SPDT 240 VAC 26 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB857-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-5A15-240 
120 VAC 24 5 -187 (4.75) QC = PB611-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A11-120 
24 VAC _ 10 -187 (4.75) QC _— PB157-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB158-ND@ 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-120 
240 VAC 12 10 -187 (4.75) QC = PB612-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A15-240 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC _— PB159-ND® 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = PB160-ND® 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC = PB855-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14D15-48 
110 VDC 1 10 -187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB613-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D15-110 
3PDT 24 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB464-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB465-ND@ 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB161-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-120 
110 VDC 11 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB856-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-110 
120 VAC _ 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB852-ND@ 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A35F-120 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Test Button PB162-ND® 15.74 13.78 12.47 9.84 | KUP-14A45-120 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB163-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-24 
4 120 VAC =— 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB164-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB614-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB672-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB466-ND 17.64 15.44 13.97 11.03 | KUEP-3D15-24 
SPST-NO_ | 110 VDC 11 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB616-ND® 16.49 14.43 13.06 10.31 KUEP-3D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB843-ND® 17.18 15.04 13.61 10.74 | KUEP-3D35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching e PB845-ND® 16.63 14.56 13.17 10.40 | KUEP-7D15-24 
DPST-NO | 440 voc 4 10 187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield | 5ee44.ND@ 23.54 20.61 18.64 14.72 | KUEP-7D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB467-ND® 19.99 17.50 15.83 12.50 | KUEP-11D15-24 
120 VAC 24 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB615-ND® 21.86 19.14 17.31 13.67 | KUEP-11A15-120 
DPDT 48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB841-ND® 24.43 21.38 19.35 15.27 | KUEP-11D15-48 
120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC = PB617-ND 14.23 12.46 11.27 8.90 | KUMP-11A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC _ PB618-ND® 13.20 11.55 10.45 8.25 | KUMP-11D18-24 
3PDT 120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB619-ND® 16.27 14.24 12.89 10.17 | KUMP-14A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC = PB468-ND® 15.24 13.34 12.07 9.53 | KUMP-14D18-24 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Top Flange PB469-ND 22.44 19.64 AZT7 14.03 | KUIP-11AT5-120 
24 VAC = 20 -250 (6.35) QC Side Flange PB470-ND® 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-24 
120 VAC _— 20 .250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB620-ND® 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-120 
120 VAC _— 20 -250 (6.35) QC Top Flange PB621-ND® 15.31 13.40 12.13 9.57 | KUHP-11AT1-120 
12 VDC 120 20 -250 (6.35) QC Side Flange PB622-ND® 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-12 
24 VDC 472 20 .250 (6.35) QC Side Flange PB623-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-24 
DPDT 24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Top Flange PB624-ND® 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11DT1-24 
240 VAC = 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB846-ND® 15.91 13.93 12.60 9.95 | KUHP-11A51-240 
12 VDC 120 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB625-ND® 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB471-ND® 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-24 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB472-ND® 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-120 
24 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB848-ND@ 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB849-ND® 56.83 49.73 45.00 35.52 | KUL-11D15D-48 
PCLH Series Relay — RoHS Compliant 
12 VAC = 15 Plug-In Class F Coil PB896-ND 6.62 5.80 §.25 4.14 | PCLH-202A1S,000 
12 VDC 75 15 PC Mount Class F Coil PB897-ND 4.44 3.89 3.52 2.78 | PCLH-202D1SP,000 
12 VDC 75 15 Plug-In Class F Coil OEG PB898-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-202D1S,000 
24 VAC = 15 Plug-In Class F Coil PB899-ND 6.67 5.84 §.29 4.17 | PCLH-203A1S,000 
5 DPDT 24 VDC 36.9 15 PC Mount Class F Coil PB900-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-203D1SP,000 
48 VDC 18.5 15 Plug-In Class F Coil PB901-ND 6.38 5.59 5.06 3.99 | PCLH-204D1S,000 
110 VDC 10 15 Plug-In Class F Coil PB902-ND 6.70 5.86 5.31 4.19 | PCLH-205D1S,000 
110 VAC = 15 PC Mount Class F Coil OEG PB903-ND 6.74 §.91 5.34 4.22 | PCLH-206A1SP,000 
110 VAC = 15 Plug-In Class F Coil PB904-ND 6.74 5.91 5.34 4.22 | PCLH-206A1S,000 
220 VAC a 15 Plug-In Class F Coil PB905-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | PCLH-208A1S,000 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
XT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 33.3 16 Plug-In = PB1185-ND. 4.22 3.70 3.35 2.64 | XT314012 
24 VDC 16.7 16 Plug In = PB1186-ND. 4.22 3.70 3.35 2.64 | XT314024 
12 VDC 33.3 16 Plug-In With LED & PD Schrack PB1187-ND. 6.50 5.70 §.16 4.07 | XT374LB2 
24 VDC 16.7 16 Plug-In With LED & PD PB1188-ND 6.53 5.72 5.17 4.08 | XT374LC4 
SPDT 24 VAC 31.6 16 Plug-In = PB1189-ND. 4.51 3.95 3.58 2.82 | XT314524 
115 VAC 6.6 16 Plug-In = PB1190-ND. 5.16 4.52 4.09 3.23 | XT314615 
24 VAC 31.6 16 Plug-In With LED Schrack PB1191-ND. 6.70 5.86 5.31 4.19 | XT374R24 
115 VAC 6.6 16 Plug-In With LED PB1192-ND. 7.37 6.45 5.84 4.61 XT374S15 
6 230 VAC 3.2 16 Plug-In With LED PB1193-ND. 9.00 7.88 7.13 5.63 | XT374T30 
12 VDC 33.3 8 Plug-In = PB1194-ND. 4.34 3.81 3.44 2.72 | XT424012 
24 VDC 16.7 8 Plug-In = PB1195-ND. 4.44 3.89 3.52 2.78 | XT424024 
12 VDC 33.3 8 Plug-In With LED & PD Schrack PB1196-ND. 6.67 5.84 5.29 417 | XT484LB2 
24 VDC 16.7 8 Plug-In With LED & PD PB1197-ND. 6.70 5.86 5.31 4.19 | XT484LC4 
DPDT 24 VAC 31.6 8 Plug-In = PB1198-ND. 4.30 3.76 3.41 2.69 | XT424524 
115 VAC 6.6 8 Plug-In = PB1199-ND. 5.30 4.65 4.20 3.32 | XT424615 
24 VAC 31.6 8 Plug-In With LED Schrack PB1200-ND. 6.74 5.91 5.34 4.22 | XT424R24 
115 VAC 6.6 8 Plug-In With LED PB1201-ND 7.37 6.45 5.84 4.61 XT424S15 
230 VAC 3.2 8 Plug-In With LED PB1202-ND. 9.00 7.88 7A3 5.63 | XT424T30 
— | ‘Plastic! Retaining:Clipy KU SCMCS\. .wassccisncsassesaarednaheransesandedaa ss sangedaayesnadedeshodnanedsabedmendenedesnaiercansisning ga PB1203-ND. 79 .70 63 50 XT17017 
PT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 62.5 12 Plug-In With Indicator and Test PB908-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 | PT270012 
24 VDC 30.8 12 Plug-In With Indicator and Test PB717-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 | PT270024 
DPDT 24 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB909-ND 5.76 5.04 4.56 3.60 | PT270524 
115 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test PB718-ND 6.07 5.32 4.81 3.80 | PT270615 
230 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test PB719-ND 6.77 5.93 5.36 4.23 | PT270730 
SPDT 24 VDC 30.8 10 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB910-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 PT370024 
7 115 VAC = 10 Plug-In With Indicator and Test PB911-ND 6.86 6.01 5.44 4.29 | PT370615 
12 VDC 62.5 6 Plug-In With Indicator and Test PB912-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 PT570012 
24 VDC 30.8 6 Plug-In With Indicator and Test PB720-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 PT570024 
4PDT 48 VDC 15.6 6 Plug-In With Indicator and Test Schiack PB913-ND 7.08 6.20 5.61 4.43 | PT570048 
24 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test PB914-ND 6.22 5.44 4.93 3.89 | PT570524 
115 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test PB721-ND 6.53 5.72 5.17 4.08 | PT570615 
230 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test PB722-ND 7.63 6.68 6.05 4.77 | PT570730 
PTH Series — Miniature Relay — RoHS Compliant 
12 VAC 83.3 12 Plug-In = PB1142-ND. 4.70 4.12 3.73 2.94 | PT22A512B 
24 VAC 41.6 12 Plug-In = PB1145-ND. 4.68 4.10 3.71 2.93 | PT22A524B 
115 VAC 8.8 12 Plug-In = Schrack PB1146-ND 4.82 4.23 3.82 3.02 PT22A615B 
12 VAC 83.3 12 Plug-In With LED PB1147-ND. 5.71 5.00 4.53 3.57 | PT22AR12B 
24 VAC 41.6 12 Plug-In With LED PB1148-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT22AR24B 
DED 115 VAC 8.8 12 Plug-In With LED PB1149-ND. 5.86 5.13 4.64 3.66 | PT22AS15B 
12 VDC 62.5 12 Plug-In _ PB1155-ND. 4.56 3.99 3.61 2.85 PT22A012B 
24 VDC 30.8 12 Plug-In = Schrack PB1156-ND. 4.61 4.04 3.65 2.88 PT22A024B 
12 VDC 62.5 12 PCB/Solder = PB1159-ND. 4.56 3.99 3.61 2.85 PT22B012B 
7 24 VDC 30.8 12 PCB/Solder — PB1160-ND. 5.30 4.65 4.20 3.32 PT22B024B 
12 VAC 83.3 6 Plug-In _ PB1150-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT52A512B 
24 VAC 41.6 6 Plug-In = PB1151-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 PT52A524B 
12 VAC 83.3 6 Plug-In With LED Schrack PB1152-ND. 6.79 5.95 5.38 4.25 PT52AR12B 
24 VAC 41.6 6 Plug-In With LED PB1153-ND. 6.77 5.93 5.36 4.23 | PT52AR24B 
4PDT 115 VAC 8.8 6 Plug-In With LED PB1154-ND. 7.63 6.68 6.05 4.77 | PT52AS15B 
12 VDC 62.5 6 Plug-In = PB1157-ND. 6.22 5.44 4.93 3.89 | PT52A012B 
24 VDC 30.8 6 Plug-In = Schrack PB1158-ND. 5.59 4.90 4.43 3.50 | PT52A024B 
12 VDC 62.5 6 PCB/Solder _ PB1161-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT52B012B 
24 VDC 30.8 6 PCB/Solder mad PB1162-ND 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT52B024B 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, DP...................0:00ceceeeeeee PT/PTH/KHA =. PB723-ND 271 2.38 2.15 1.70 | PT78720 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 3P . PT/PTH/KHA = PB1144-ND. 10.06 8.80 7.97 6.29 | PT78730 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 4P . PT/PTH/KHA _ PB724-ND 3.43 3.01 2.72 2.15 PT78740 
— | Plastic Retainer Clip for 29mm Relays for use with Din Rail Sockets PT/PTH/KHA = PB725-ND 48 42 38 30 PT17016 
Solder Terminal Socket with Mounting Ears for DP, 3P and 4P... PT/PTH/KHA = PB726-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 PT78600 
PCB Mount Socket without Mounting Ears for DP, 3P and 4P .... PT/PTH/KHA = PB727-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 | PT78604 
Metal Retaining Clip for PCB Mount Sockets ...................eseee eee PT/PTH/KHA — PB728-ND 58 51 46 -36 | PT28802 
RM Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 109 16 187 (4.75) QC = PB918-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 | RM202012 
DPDT 24 VDC 50.5 16 187 (4.75) QC = Schrack PB919-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 | RM202024 
115 VAC = 16 187 (4.75) QC _ PB920-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM202615 
115 VAC = 16 .250 (6.35) QC = PB921-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM205615 
24 VDC 50.5 10 187 (4.75) QC = PB923-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 RM302024 
8 24 VDC 50.5 16 187 (4.75) QC = PB924-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 RM702024 
3PDT 24 VAC = 16 187 (4.75) QC _ Schrack PB925-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 | RM702524 
115 VAC = 16 187 (4.75) QC — PB926-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 | RM702615 
115 VAC = 16 .250 (6.35) QC = PB927-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 RM705615 
12 VDC 109 25 .250 (6.35) QC With Mounting Bracket PB931-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805012 
DPDT 24 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB932-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805524 
115 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket PB933-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805615 
RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
9 SPDT 12 VDC 109 30 -250 (6.35) QC With Top Bracket Schrack PB934-ND 13.80 12.08 10.93 8.63 | RMD05012 
Relay Socket QC Terminal Type for RM Relays... PB928-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 RM78700 
Relay Socket Solder Terminal Type for RM Relays PB929-ND 4.61 4.04 3.65 2.88 RM78701 
~~ Relay Socket Screw Terminal Type for RM Relays .. | PB930-ND 18.02 15.78 14.27 11.27 RM78705 
Metal Retaining Clip for RM Sockets 1.0.2.0: .ccccccccsccseveccesscceaecsedecseascieaseseaseseasedeaseseaseseastesaseaeascavaneacas PB922-ND -50 45 40 .32 | RM28802 
RP Series Relay — RoHS Compliant 
SPDT 12 VDC 44.4 16 PC Mount AgCdO Schrack PB935-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP310012 
10A 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO PB936-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP310024 
SPST-NO 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO Schrack PB937-ND 4.42 3.87 3.50 2.76 | RP330024 
12 VDC 44.4 12 PC Mount AgCdO PB940-ND 4.51 3.95 3.58 2.82 | RP418012 
10B) SPDT 24 VDC 21.8 12 PC Mount AgCdO Schrack PB941-ND 4.51 3.95 3.58 2.82 | RP418024 
5 VDC 92.5 16 PC Mount High Inrush PB938-ND 6.60 5.78 5.23 4.13 | RP3SLO05 
10C} SPST-NO | 94 vpc 21.8 16 PC Mount High Inrush Schrack PB939-ND 6.60 5.78 5.23 4.13 | RP3SLO24 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Flux Sealed PB942-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP420012 
= DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB943-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP420024 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed PB944-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP421024 
12 VDC 44.4 16 PC Mount Flux Sealed PB945-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP710012 
_ SPDT 24 VDC 21.8 16 PC Mount Flux Sealed Schrack PB946-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP710024 
12 VDC 44.4 12 PC Mount Sealed Case PB947-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 | RP818012 
24 VDC 21.8 12 PC Mount Sealed Case PB948-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 | RP818024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case PB949-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP820012 
~ DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB950-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP820024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case PB951-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP821012 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case PB952-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP821024 
MT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab PB860-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 | MT221012 
24 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab PB861-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 | MT221024 
DPDT 24 VAC _ 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB862-ND 11.71 10.25 9.28 7.32 | MT226024 
115 VAC — 10 8 Octal With Locking Tab PB863-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT226115 
1 230 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab PB864-ND 15.05 13.17 11.92 9.41 MT226230 
12 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab PB865-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT321012 
24 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab PB866-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT321024 
3PDT 24 VAC _ 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB867-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT326024 
115 VAC — 10 11 Octal With Locking Tab PB868-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT326115 
230 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab PB869-ND 13.34 11.68 10.57 8.34 | MT326230 
Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Long Body Style . PB870-ND 7.61 6.66 6.03 4.76 MT78740 
Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Long Body Style. PB871-ND 7.34 6.43 5.82 4.59 MT78745 
~~ | Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Short Body Style. PB872-ND 5.28 4.62 4.18 3.30 | MT78750 
Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Short Body Style .......... 20.6 .c ccc cece cece e cece eee e eens eee ee eee ee esses en eee snes PB873-ND 5.23 4.58 4.15 3.27 MT7875 
KRP/KRPA/KBP Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
SPST-NO_ | 120 VAC 17.5 20 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB626-ND 55.90 48.91 44.26 34.94 | KRP-3AH-120 
DPDT 110 VDC 11,5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB473-ND 59.11 51.73 46.80 36.95 | KRP-11DG-110 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = PB474-ND 57.24 50.09 45.32 35.78 | KRP-11AG-120 
120 VAC 17.5 10 8 Pin Octal = PB637-ND 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AG-120 
SPDT 120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB837-ND® 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-SAY-120 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = PB638-ND® 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DG-24 
12 VDC 100 5 8 Pin Octal Silver Contacts PB838-ND® 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DY-12 
12 VAC 168 10 8 Pin Octal = PB628-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-12 
24 VAC = 10 8 Pin Octal = PB167-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB168-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AG-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal = PB629-ND® 15.98 13.99 12.66 9.99 | KRPA-11AG-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal _— PB169-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = PB170-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-24 
48 VDC 26.6 10 8 Pin Octal = PB633-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-48 
12 DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB476-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-110 
24 VAC 84 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB630-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11AN-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB175-ND® 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-11AN-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB631-ND® 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-11AN-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB634-ND® 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB475-ND® 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-24 
120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts PB632-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AY-120 
24 VDC 51 5 8 Pin Octal = PB635-ND@ 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DY-24 
24 VAC = 10 11 Pin Octal = PB171-ND® 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-14AG-24 
120 VAC = 10 11 Pin Octal = PB172-ND® 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB173-ND® 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-12 
3PDT 24 VDC 51 10 11 Pin Octal _ PB174-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-24 
110 VDC 11.5 10 11 Pin Octal = PB673-ND® 177i 15.50 14.03 11.07 | KRPA-14DG-110 
120 VAC _ 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB176-ND® 16.97 14.85 13.44 10.61 KRPA-14AN-120 
24 VDC 51 10 11 Pin Octal With Indicator Light PB636-ND 16.25 14.22 12.87 10.16 | KRPA-14DN-24 
DPDT 120 VAC _ 10 11 Pin Octal Latching Relay Potter & Brumfield PB627-ND 185.83 162.61 147.12 116.15 | KBP-11AG-120 
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Fig. 13 — T90 Series 


General Purpose Relays (Cont.) 


Fig. 14 — T9A Series 


Fig. 15 — T92 Series 


Dimensions in mm 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
12 VDC 77 30 PC Mount = PB104-ND® 2.52 2.21 2.00 1.58 | T9O0N1D12-12 
SPST-NO 24 VDC 36 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB105-ND® 2.57 2.25 2.04 1.61 T9ON1D12-24 
5 VDC 185 30 PC Mount = PB106-ND® 2.62 2.29 2.08 1.64 | T9ON5D12-5 
12 VDC 77 20 PC Mount = : PB107-ND® 2.62 2.29 2.08 1.64 | T9O0N5D12-12 
SPOT | 24vpc 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield | Ba108-NDe 2.66 2.34 2 1.67 | T90N5D12-24 
13 5 VDC 185 30 PC Mount = PB109-ND® 2.88 2.52 2.28 1.80 | T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC 77 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB110-ND® 2.93 2.57 2.32 1.83 | T90S1D12-12 
24 VDC 36 30 PC Mount = PB111-ND® 2.93 2.57 2.32 1.83 | T90S1D12-24 
5 VDC 185 20 PC Mount a PB113-ND® 2.88 2.52 2.28 1.80 | T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 7 20 PC Mount _ Potter & Brumfield PB114-ND 2.93 2.57 2.32 1.83 | T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = PB115-ND® 2.95 2.59 2.34 1.85 | T90S5D12-24 
— | Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) .......... 2.0 ..ece cece ce ee eee ee eee cence eens eens eeeneeeeneeeeneenened PB216-ND@ 82 72 65 51 35C620A 
T9A Series — Low Cost Industrial Relay 
SPDT 5 VDC 185 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB1015-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-5 
12 VDC 83 30 PC Mount ant PB302-ND® 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-12 
24 VDC 42 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB303-ND® 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-24 
48 VDC 20.8 30 PC Mount = PB1013-ND@ 3.14 2.76 2.49 1.97 | T9AS1D12-48 
SPST-NO 5 VDC 185 30 PC Mount = PB1014-ND@ 2.74 2.40 2.17 1.71 T9AS1D12-5 
12 VDC 83 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB304-ND® 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-12 
14 24 VDC 42 30 PC Mount With .250” QC Term. PB305-ND® 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-24 
24 VDC 42 30 -250 (6.35) QC Chassis Mount PB1012-ND@ 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP1D52-24 
12 VDC 83 20 PC Mount = PB306-ND® 2.16 1.89 1.71 1.35 | T9AS5D12-12 
24 VDC 42 20 PC Mount = PB307-ND® 2.83 2.48 2.25 1.77 | T9AS5D12-24 
SPDT 12 VDC 83 20 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB308-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-12 
24 VDC 42 20 PC Mount With .250” QC Term. PB309-ND® 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount PB310-ND® 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-12 
24 VDC 42 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount PB311-ND® 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-24 
T92 Series — Power Relay with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case PB481-ND® 10.49 9.18 8.31 6.56 | 192S7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case PB482-ND@ 10.49 9.18 8.31 6.56 | 192S7D12-24 
DPST-NO_ | 240 VAC — 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB483-ND® 13.06 11.43 10.34 8.16 | T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Unsealed Case PB484-ND@ 9.84 8.61 7.79 6.15 | T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Unsealed Case PB485-ND@ 9.84 8.61 7.79 6.15 | 1T92P7D12-24 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB298-ND® 10.49 9.18 8.31 6.56 | T92S7D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB486-ND@ 9.84 8.61 7.79 6.15 | T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB299-ND® 10.49 9.18 8.31 6.56 | T92S7D22-24 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB1008-ND@ 9.84 8.61 7.79 6.15 | T92P7D22-24 
110 VDC 115 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB1011-ND@ 11.88 10.40 9.41 7.43 | T92S7D22-110 
DPST-NO 24 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case PB487-ND® 10.32 9.03 8.17 6.45 | T92P7A22-24 
24 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB488-ND@ 11.18 9.79 8.86 6.99 | T92S7A22-24 
120 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB301-ND® 11.18 9.79 8.86 6.99 | T92S7A22-120 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB489-ND® 10.32 9.03 8.17 6.45 | T92P7A22-120 
240 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB736-ND@ 12.60 11.03 9.98 7.88 | T92S7A22-240 
15 240 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB738-ND® 11.78 10.32 9.33 7.37 | T92P7A22-240 
12 VDC 139 30 Screw Terminal Unsealed Case . PB1009-ND@ 11.76 10.29 9.31 7.35 | T92P7D52-12 
DPST-NO | 420 vac | 68 30 Screw Terminal Unsealed Case Potter & Brumfield | 5B1007-ND@ 12.58 11.01 9.96 7.86 | T92P7A52-120 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case PB351-ND® 11.26 9.85 8.92 7.04 | 7T92S11D12-12 
DPDT 24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB352-ND 11.26 9.85 8.92 7.04 | 1T92S11D12-24 
110 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case PB1010-ND@ 12.82 11.22 10.15 8.01 792S11D12-110 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB349-ND® 10.44 9.14 8.27 6.53 | T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB490-ND@ 11.26 9.85 8.92 7.04 | 7T92S11D22-12 
24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB350-ND® 10.44 9.14 8.27 6.53 | T92P11D22-24 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB300-ND 12.70 14.11 10.06 7.94 | T92S11A22-24 
DPDT 24 VAC _— 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case PB739-ND® 11.57 10.13 9.16 7.23 | T92P11A22-24 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB491-ND® 11.26 9.85 8.92 7.04 | 7T92S11D22-24 
120 VAC = 30 250 (6.35) QC Sealed Case PB597-ND® 12.70 14.11 10.06 7.94 | T92S11A22-120 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB492-ND@ 11.57 10.13 9.16 7.23 | T92P11A22-120 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB737-ND® 13.94 12.21 11.04 8.72 | T92S11A22-240 
240 VAC _ 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case PB348-ND® 13.06 11.43 10.34 8.16 | T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
SPST-NO_ | 120 VAC = 25 Screw Double Make Contact Potter & Brumfield PB590-ND® 22.03 19.28 17.45 13.77 | PRD-3AY0-120 
16 12 VAC = 25 Screw = PB493-ND 24.48 21.42 19.38 15.30 | PRD-5DY0-12 
SPDT 24 VAC = 25 Screw _ Potter & Brumfield PB494-ND 26.02 22.77 20.60 16.26 | PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 Screw = PB495-ND 25.27 22.12 20.01 15.80 | PRD-5AY0-120 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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z Tyco Electronics General Purpose Relays (Cont) 


Authorized Distributor A 7 : 
Dimensions in mm 


Fig. 16 — PRD Series Fig. 17 — S86R, S87R Series Fig. 18 — S89R Series Fig. 19 — P25, P30, P40 Series 


Potter & Brumfield S89 Series relay features 
a simple pulse latch/unlatch function 
(impulse) without the need to reverse polarity 
or continuously energize the coil. 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
120 VAC = 25 Screw Silver Contact PB496-ND® 27.34 23.92 21.65 17.09 | PRD-7AY0-120 
DPST-NO_ | 120 VAC — 25 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield PB591-ND® 27.19 23.80 21.53 17.00 | PRD-7AGO-120 
24 VDC 84 25 Screw Silver Contact PB497-ND 26.47 23.17 20.96 16.55 | PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 Screw = PB498-ND® 33.17 29.03 26.26 20.73 | PRD-11DY0-12 
24 VDC 84 25 Screw = PB499-ND® 33.17 29.03 26.26 20.73 | PRD-11DY0-24 
24 VDC 84 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB500-ND® 36.91 32.30 29.23 23.07 | PRD-11DHO0-24 
16 24 VDC 84 30 Screw _ PB501-ND® 33.10 28.96 26.21 20.69 | PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 Screw With Magnetic Blow Out PB502-ND® 40.27 35.24 31.89 25.17 | PRD-11DHO0-110 
24 VAC _ 25 Screw Silver Contact PB588-ND® 33.94 29.70 26.87 21.21 PRD-11AY0-24 
120 VAC = 30 Screw Silver Cadmium Contact PB503-ND® 33.79 29.57 26.76 21.12 | PRD-11AGO0-120 
120 VAC = 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB504-ND® 37.82 33.10 29.95 23.64 | PRD-11AHO-120 
120 VAC _ 25 PB505-ND 33.94 29.70 26.87 21.21 PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 PB506-ND 34.51 30.20 27.33 21.57 | PRD-11AY0-240 
— | Metal Dust Cover for all PRD Relays, Gray Finish.. PB646-ND® 23.78 20.82 18.83 14.87 35D013 
S86R, S87R Series — Industrial and S89R Series — Impulse Latching Relay 
120 VAC _ 20 -250 (6.35) QC = J PB510-ND 37.49 32.81 29.68 23.43 | S86R11A1B1D1120 
17) DPDT | 450 vac a 20 250 ee ac = Potter & Brumfield | 5B6544-ND 35.59 31.15 2818 22.25 | $87R11A2B1D1120 
12 VDC 533 15 -187 (4.75) QC Impulse PB513-ND® 45.38 39.72 35.93 28.37 | S89R11DAC1-12 
18 DPDT 120 VAC _ 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB585-ND 47.64 41.69 37.72 29.78 | S89R11AAC1-120 
120 VAC _— 15 8 Pin Octal Impulse PB515-ND® 54.58 47.76 43.21 34.11 S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor Relay — RoHS Compliant 
24 VDC 180 25 -250 (6.35) QC = PB516-ND 82.10 71.85 65.00 51.32 | P25P42D22P1-24 
19 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 .250 (6.35) QC _ Potter & Brumfield PB517-ND 105.62 92.43 83.62 66.02 | P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 -250 (6.35) QC = PB518-ND 111.10 97.21 87.96 69.44 | P40P42D12P1-24 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay — RoHS Compliant 
SPST-NO 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB312-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 | VKP-11F42 
2 SPDT 12 VDC 133 40 PC Mount _— Potter & Brumfield PB313-ND 3.05 2.67 2.42 1.91 VKP-15F42 
ISO Automotive Relay (VF4 Style) — RoHS Compliant 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In PB679-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 1432782-1 
SPST-NO 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB685-ND 2.54 2.23 2.02 1.59 1432772-1 
12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case PB1039-ND. 2.50 2.19 1.98 1.56 1432866-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In PB680-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 1432785-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode PB682-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 1432790-1 
12 VDC 133.3 30 .250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB686-ND 2.66 2.34 2A 1.67 1432791-1 
21 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Built-In Resistor PB681-ND 2.50 2.19 1.98 1.56 1432786-1 
SPDT 12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case PB1040-ND. 2.59 2.27 2.06 1.62 1432868-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC = PB683-ND 2.50 2A9 1.98 1.56 1432826-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode PB684-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 1432795-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB687-ND 2.74 2.40 2.17 1.71 1432797-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Plated Brass Terminals PB1041-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 1432870-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Sealed Case PB1042-ND 3.12 2.73 2.47 1.95 1432871-1 
VF4 Auto Relay Socket, PCB Mount ...........c00ccccccecraceceaceceacescaseneaseusasesnaaestasestasestasestaressasestanecsecesses PB232-ND 1.68 1.47 1.33 1.05 | VCF4-1000 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB316-ND 65 57 52 AL VCF4-1001 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style with Molded Bracket) . PB714-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 | VCF4-1002 
VF4 Auto Relay Socket (Shrouded Dust Cover Type) PB715-ND 1.78 1.56 1.41 TAT VCF4-1003 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector). A27929CT-ND 12.36/100 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector). A27929TR-ND 556.07/9,000 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts .. A27926CT-ND 12.97/100 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts .. A27926TR-ND 641.82/11,000 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) .. PB785CT-ND 14 A3 Ae. .09 | 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) . . PB785TR-ND 142.50/1,900 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) .. .. | PB786CT-ND 24 21 19 .15 | 26A1348B 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) .. .. | PB786TR-ND 250.00/2,000 26A1348B 
ISO Automotive Connectors (VF7 Style) High Capacity — RoHS Compliant 
High Capacity Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB716-ND 89 78 71 .56 | VCF7-1000 
— | High Capacity Auto Crimp Terminal 10-12AWG for High Capacity Sockets (For Relay Contacts Only) .. | A82509CT-ND 51.27/100 280756-4 
High Capacity Auto Crimp Terminal 10-12AWG for High Capacity Sockets (For Relay Contacts Only).....................005 A32509TR-ND 512.73/2,000 280756-4 


RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series 
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= Tyco Electronics Relay Sockets and Accessories 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 


Solder Terminal Socket Panel Mount Socket Wire Hold Relay Mount Board 
(KRPA shown) Down Spring 
Use With Digi-Key Price Each Tyco Electronics 

Fig. | Description Series Part No. i 25 50 100 Part No. 
1 Solder Terminal Socket, DPDT iin... sis isiesrncsctiadeenasesaddanenedtadsennas eieds es K10 PB331-ND 2.18 1.92 1.73 1.37 27E488 
2 DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT .. ws K10 PB332-ND 6.67 5.84 5.29 4.17 27E895 
Chassis Mount Screw Socket, DPDT... K10 PB642-ND 6.41 5.61 5.08 4.01 27E487 

3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rail Socket ..................:ececeee eee eee ee K10 PB333-ND 29 26 23 18 20C297 
PCB Mount Socket, DPDT K10 PB334-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 27E489 
Solder Terminal Socket, DPDT .. R10 PB132-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 27E125 

1 Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E126 
PCB Mount Socket, DPDT R10 PB134-ND 1.56 1.37 1.24 98 27E128 
PCB Mount Socket, 4PDT R10 PB135-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E129 
Relay Mount Board with Screw Terminals, DP..................0:0cccsecesseeeeeeee es R10 PB640-ND 17.47 15.29 13.84 10.92 27E460 

4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P ................0.0c0cecseeeeeeeee seen ee R10 PB674-ND 21.89 19.16 17.33 13.68 27E461 
Relay Mount Board with Screw Terminals, 6P ..................c.cceeeeeee eee e ee ee ee R10 PB641-ND 30.65 26.82 24.27 19.16 27E462 

R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 4 Pole ...................0.ee0eee R10 PB800-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 27E152 

R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, DP R10 PB801-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E162 

R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, Solder, 4 Pole. as R10 PB802-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E163 

R10 Series Socket with grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole................. R10 PB804-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E194 

1 R10 Series Socket without grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole .. R10 PB806-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E213 
R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 2 Pole R10 PB808-ND 2.35 2.06 1.87 1.47 27E317 

R10 Series In-Line Socket without grounding, DP-2P ws R10 PB809-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E342 

R10 Series Flange Mount Socket with grounding, DP....................cseceeeeeeee R10 PB811-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 27E446 

R10 Series In-Line Socket without grounding, 6 Pole .................00ecseeeeeeeeee R10 PB812-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 27E630 
Relay Anchor Clip for 27E893 ... R10 PB793-ND 72 63 57 45 20C330 

Wire Hold Down Spring, DPDT.. om R10 PB136-ND 29 26 23 18 200249 

3 Wire Hold Down Spring, 4PDT ................:ccc cece eee ce sees eee eeeee eens eneeees R10 PB137-ND 29 .26 23 18 20C250 
Wire Hold Down Strap (for P.C. Socket Only), all poles ....................0cceeeee R10 PB138-ND .29 26 23 18 200259 

R10 Series Relay Hold Down Spring, 8P... R10 PB790-ND 48 42 38 -30 20C266 
R10S Series Relay Hold Down Spring, DP R10S PB791-ND 72 63 57 45 20C300 
Solder Terminal Socket, 4PDT .........0.c00ccccseceeseceeseeeeseeetsesetseeeeeeeees KHA/PT/PTH| PB144-ND 1.78 1.56 1.44 1.44 27E006 

1 PCB Mount Socket without grounding, DP-DPDT ...................0:ecesseeeeeeee ee KHA/PT/PTH PB807-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E220 
PCB Mount Socket, 4PDT ..........0c:csccsesscseescseanareeveasaueaeaveaeeneasaneaees KHA/PT/PTH PB145-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 27E007 

3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT.............00.0:eceeeeeeeeeeee renee KHA/K10 PB146-ND 29 26 23 18 20C217 
2 Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT ................0000. cc cece eeeeeeeeeeeeeee KHA PB147-ND 12.50 10.95 9.90 7.82 27E166 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 4PDT .............. 0.00: cc esseeee scene eee ee KHA PB148-ND 9.89 8.66 7.83 6.18 27E894 

1 PCB Tenminal Socket, 4PDTceiesesccussiniesnsaseiindeennasecsdesnaauciadssnenssisd sen KH PB523-ND 1.44 1.26 1.14 -90 27E023 
2 Chassis Mount Screw Terminal Socket, all poles...................cc cece ee eee eee KUP. PB165-ND 8.33 7.29 6.60 ‘5:21 27E121 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, all poles ..................0. cece cee eee eee KUP. PB166-ND 9.94 8.70 7.87 6.21 27E893 

4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P ..................ccceeeeeee eee eee ee ee KUP PB643-ND 19.25 16.85 15.24 12.03 27E867 
Hard Mount Socket with Solder Terminals, SP-3P................... ccc cece ence eee KUP PB639-ND 2.18 1.92 1.73 1.37 27E043 

1 PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P ...............0...secesseeee seen es KU PB522-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 27E046 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets .................000ceceeeeeeeee eee KUP. PB607-ND 72 63 57 45 20C228 

3 | Wire Hold Down Spring, Snap Type for Hard Mount Sockets KUP PB608-ND 29 26 23 18 200254 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets KUP PB609-ND 60 53 A8 38 200314 

2 8-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles... a KRPA PB177-ND 5.83 5.11 4.62 3.65 27E122 
11-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles. . KRPA PB178-ND 6.46 5.65 5.12 4.04 27E123 

— | Spacer for KRPA Series Relay .................c ccc ecceeee eee eee eee eeeeene seen enaeees KRPA PB179-ND 1.54 1.35 1.22 96 21B212 
2 DIN Rail Mount Socket, DPDT... 23 KRPA PB520-ND 6.26 5.49 4.96 3.92 27E891 
DIN Rail Mount Socket, 3PDT ... KRPA PB521-ND 9.43 8.26 747 5.90 27E892 
Wire Hold Down Spring Screw Attach Type...............0.0cceeeeceeeeeeeeee ene ee es KRPA PB644-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 200176 
Wire Hold Down Spring for 27E891 and 27E892 ................ 0 cece eee e eee e eee es KRPA PB645-ND 29 26 23 18 200318 

3 Relay Hold Down Spring for KRP3 Series KRP3 PB787-ND 4.97 4.35 3.94 3.11 20C206 
Relay Hold Down Spring for KRP3 and KAP Series. Pe KRPA PB788-ND 1.42 1.24 1.13 89 20C247 
Relay Hold Down Spring for KRPA Series Sockets. ................00:0cecseeeeeeee ee KRPA PB792-ND 48 42 .38 .30 20C317 
Relay Hold Down Clip for KRP Sockets ................:0ccccecec eee ec teens reeeereenee KRP PB794-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 200419 

— | Plastic Twist Type Mount Clip ............... cc cece cece cece eee nsec ee eneeeeeeeae ees KRPA PB796-ND 84 74 .67 53 24A072 
3 | Relay Hold Down Spring for 27E487 and 27E895................00ccc eee ee eens eee K10 PB795-ND 72 63 57 A5 200426 
KU Series Relay Socket without grounding, 1-3 Pole..................0ceeeeeeeeeeeee KU PB810-ND 3.48 3.05 2.76 2.18 27E396 

K10 Series Mounting Strip, 8 Pole........... 0.6... ccc c cece eect eee teens teens teen ee K10 PB815-ND 18.41 16.11 14.58 11.51 37D633 

— | DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum... ALL PB345-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 24A110 
Hold Down Clip, for use with DIN Rail a ALL PB346-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 24A071 
Plastic Spacer for DIN Rail Sockets ................ 0000. ec ccc ee ese ee eee eeeeeeeee teen ee ALL PB347-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 40G432 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TycoElectronics 1/O Modules ~w EG 
Authorized Distributor 
Turn Turn Tyco 
Input Input Output Output Package On Off Digi-Key Price Each Electronics 
Voltage 1 (mA) Current Voltage Color Time Time Part No. 1 25 50 Part No. 
90 ~ 140VAC/DC 6 50mA 30VDC Yellow 20 30 PB537-ND 14.83 12.98 11.75 | IAC-5 
3.3 ~ 32VDC 1~20 50mA 30VDC White 1 1 PB538-ND® 14.83 12.98 11.75 | IDC-5 
3 ~ 32VDC 34 50mA 20 ~ 30 VDC White 1 1 PB703-ND® 15.65 13.70 12.39 | IDC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB539-ND@ 14.83 12.98 11.75 | OAC-5 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB698-ND® 14.83 12.98 11.75 | OAC-5A 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB701-ND® 17.93 15.69 14.20 | OAC-5H 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB702-ND® 14.86 13.00 11.77 | OACM-5 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB705-ND® 17.93 15.69 14.20 | OACM-5H 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB700-ND@ 15.67 13.72 12.41 | OAC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB699-ND® 15.29 13.38 12.11 | OAC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 3 ~ 60VDC Red 1 wd PB541-ND 14.83 12.98 11.75 | ODC-5 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 10 75 PB704-ND@ 15.70 13.74 12.43 | ODC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 4 75 PB540-ND 15.29 13.38 12.11 | ODC-24 
/O Mounting Board 4 Position, Negative True Logic - Screw Terminal PB696-ND® 50.02 43.77 39.60 | 21I04A 
/O Mounting Board 4 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB695-ND® 50.02 43.77 39.60 | 21I04B 
/O Mounting Board 16 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB697-ND@ 190.39 166.60 150.73 | 21I016B 


@ RoHS Compliant 


Features: 


* Industry standard package and pin-out 

* Color coded by function 

© 4,000Vrms optical isolation 

* High immunity to false operation 

© Output modules can be controlled from 
sinking or sourcing logic 


Dim. in Inches 


Solid State Relays AX: Dim. in Inches 
Potter & Brumfield Models SSR are SPST “Hockey Puck” style solid state relays for general 
power switching applications. These feature a dual, back to back SCR, Zero-Cross switching 
output for most inductive and high inrush loads. Parts ending in “R” are random turn-on outputs 
for phase control applications. SSRD (Dual) and SSRQ (Quad) are multiple output relays 
where each output is controlled separately. SSRT are SPST “Hockey Puck” style relays with 
snubberless Triac Outputs for inductive switching and high inrush applications. Enhanced 
noise immunity (designed to meet level 3 requirements of European EMC Directive). Includes 
LED indicator and floating terminal design. 
Output Tyco 
Input Operate Release Output Current Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 25 50 Part No. 
SSR Series — SCR Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 1~25 PB545-ND 45.84 40.11 36.29 SSR-240D25 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 1~25 PB546-ND 50.04 43.79 39.62 SSR-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC -1~50 PB547-ND 66.84 58.49 52.92 SSR-240D50 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC -1~ 125 PB544-ND 122.06 106.81 96.64 SSR-240D125 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 48 ~ 660VAC .1~ 125 PB707-ND® 102.31 89.53 81.00 SSR-480D125 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 1~25 PB542-ND® 54.29 47.51 42.98 SSR-240A25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~50 PB543-ND@ 75.24 65.84 59.57 SSR-240A50 
SSRT Series — Triac Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 10 PB553-ND 35.54 31.11 28.14 SSRT-240D10 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB554-ND 41.74 36.52 33.05 SSRT-240D25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~10 PB706-ND® 39.67 34.72 31.41 SSRT-240A10 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB552-ND 50.04 43.79 39.62 SSRT-240A25 
SSRD Series — Dual Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB548-ND 94.70 82.87 74.98 SSRD-240D25 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB549-ND 89.76 78.54 71.06 SSRD-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC. 24 ~ 240VAC .05 ~ 40 PB550-ND 104.38 91.33 82.64 SSRD-240D40 
SSRQ Series — Quad AC Output 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 280VAC .05 ~ 20 PB551-ND 133.66 116.95 105.82 SSRQ-240D20 
@ RoHS Compliant 


Safety Relays 


Safety-implemented circuits must be control reliable as mandated in the U.S. and European safety standards. Safety relays have the function to positively isolate safety circuits 
of emergency shut-off, machine control, elevator and escalator controls, light barrier control, furnaces, medical apparatus or any application requiring redundant shutoff safety 


requirements. These relays are designed with force guided contacts where in the event of a fault (1 contact welds closed), the second contact must carry out the switch off condition. 
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Contact Coil Contact Forcibly 

Arrange- Coil Current Rating Terminal Guided Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Type Contacts Name Part No. i 25 50 100 Part No. 

SR4 D/M Series 
1A 4PST 5 VDC 161 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB998-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 | SR4D4005 
1A 4PST 12 VDC 66.6 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB999-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 | SR4D4012 
1A 4PST 24 VDC 33.3 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB661-ND 19.99 17.50 15.83 12.50 | SR4D4024 
1B 4PST 12 VDC 66.6 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB1000-ND 23.28 20.37 18.43 14.55 | SR4M4012 
1B 4PST 24 VDC 33.3 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB662-ND 19.80 17.33 15.68 12.38 | SR4M4024 
V23047 Series — SR2M Sealed, Single Relay 
2A DPDT 12 VDC 60.0 6 PC Mount 4 Schrack PB675-ND 7.46 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1012-A501 
2B DPST 12 VDC 60.0 6 PC Mount 2 Schrack PB676-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 | V23047-A1012-A511 
2A DPDT 24 VDC 30.0 6 PC Mount 4 Schrack PB659-ND 7A6 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1024-A501 
2B DPST 24 VDC 30.0 6 PC Mount 2 Schrack PB660-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 | V23047-A1024-A511 
V23050 Series — SR6 Sealed, Single Relay 

3A 6PST 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB663-ND 21.48 18.80 17.01 13.43 | V23050-A1024-A533 
3B 6PST 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB664-ND 21.74 19.03 17.22 13.59 | V23050-A1024-A542 
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Fig. 3— Mini 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting 
real world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules 
provide an optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field 
power devices. The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = 
Black Case; Digital DC Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC 
Input Module = White Case; Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. 
FEATURES: ° Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability 
Test" * 4000VAC Optical Isolation GENERAL CHARACTERISTICS: * Operating Temperature Range: 


27.94 
33.02 


-40°C ~ 100°C * UL File No.: E58632 * CSA File No.: L38763 GENERAL SPECIFICATIONS: ¢ Operating 
Temperature: 0°C ~ 60°C » Short Circuit Protection: Output signal can be shorted to ground without 
damaging the module Voltage Output Modules: « Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @5 
VDC: 140 mA maximum Current Output Modules: « Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @5 
VDC: 240 mA maximum ¢ Output Current (Sourcing): 20mA maximum Voltage Input Modules: * Supply 
Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5VDC: 150 mA maximum * Output Frequency: 14.4 ~ 72.0 
KHz squarewave * Squarewave Duty Cycle: 40% ~ 60% » Accuracy: +0.1% (DC Version), +0.3% (AC 
Versions) 


INPUT CIRCUIT OUTPUT CIRCUIT 
Nominal Nominal Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Voltage Range Voltage Range Current (Rms) Time Time Part No. i 10 100 Part No. 
Digital I/O Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5~10 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.98 8.98 8.48 70-OAC5S 
5 VDC 2.5~10 240 VAC 24 ~ 280 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7413-ND. 11.03 9.94 9.38 70-OAC5A 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7434-ND. 9.98 8.98 8.48 70-OAC24 
5 VDC 2.5~10 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20us 50us GH7019-ND. 9.98 8.98 8.48 70-ODC5 
5 VDC 4.8~6 100 VDC/120 VAC _|0~100 VDC/0~120 VAC -5A DC ims ims GH7414-ND. 17.26 15.54 14.68 70-ODC5R 
: 15 VDC 10 ~ 18 60 VDC 3 ~ 60 .02 ~ 3.5A 20us 50us GH7415-ND. 9.98 8.98 8.48 70-ODC15 
24 VDC 15 ~ 30 60 VDC 3 ~ 60 .02 ~ 3.5A 20us 50us GH7416-ND 9.98 8.98 8.48 70-ODC24 
5 VDC 3~6 120 VAC 90 VAC~140 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7020-ND. 9.98 8.98 8.48 70-IAC5 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 90 VAC~140 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7418-ND 9.98 8.98 8.48 70-IAC24 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA .20ms -40ms GH7021-ND 9.98 8.98 8.48 70-IDC5 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA .05ms .075ms GH7417-ND 9.98 8.98 8.48 70-IDC5B 
Mounting Boards for Standard Modules 
2 Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative Logic Only ................00.csccecece eee eee eee eee sence eeeeees GH7028-ND 20.43 19.42 _ 7ORCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic. GH3035-ND 21.50 20.43 _ 7ORCK4R 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only . GH7029-ND. 40.51 38.48 _ 7O0RCK8& 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH3044-ND 44.44 42.22 = 7ORCK8-HL 
_ Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only.............0.00. ccc ccc ee cece eee ee cence nee eee eee eeeeeneneens GH7031-ND 65.59 62.31 _ 7ORCK16 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers . GH3045-ND 69.53 66.06 = 7ORCK16-HL 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only. . GH3007-ND. 108.95 103.51 _ 7ORCK24 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers . GH7435-ND 113.26 107.60 — _| 70RCK24-HL 
Digital I/O Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5~10 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND. 9.98 8.98 8.48 70M-OAC5 
5 VDC 2.5~10 240 VAC 24 ~ 280 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 11.03 9.94 9.38 70M-OAC5A 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7419-ND 9.98 8.98 8.48 70M-OAC24 
5 VDC 2.5~10 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3A 20us 50us GH7024-ND 9.98 8.98 8.48 70M-ODC5 
5 VDC 2.5~9 200 VDC 4 ~ 200 .020 ~ 3A 75us 750us GH7420-ND. 16.80 15.13 14.29 70M-ODC5A 
3 5 VDC 2.5~10 60 VDC 3 ~ 60 020 ~ 3A 75us 500us GH7421-ND. 9.98 8.98 8.48 70M-ODC5B 
5 VDC 48~6 100 VDC/120 VAC |0~100 VDC/0~120 VAC 5A DC ims ims GH7422-ND 17.26 15.54 14.68 70M-ODC5R 
15 VDC 10 ~ 18 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3A 20us 50us GH7025-ND. 9.98 8.98 8.48 70M-ODC15 
24 VDC 15 ~ 30 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3A 20us 50us GH7436-ND 9.98 8.98 8.48 70M-ODC24 
5 VDC 3~6 120 VAC 90 VAC ~ 140 VDC 1 ~50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.98 8.98 8.48 70M-IACS 
5 VDC 3~6 240 VAC 180 VAC ~ 280 VDC 1 ~50mA 20ms 20ms GH7423-ND 9.98 8.98 8.48 70M-IAC5A 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA 200us 400us GH7027-ND 9.98 8.98 8.48 70M-IDC5 
Mounting Boards for Miniature Modules 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only.......... 0.00.00 cc cece ec ce ee cee seen cnet eet e eee ee eee e eens een ee ee GH7030-ND 44.08 41.88 _ 7OMRCK8-EC 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3008-ND. 118.63 112.70 _ 7OMRCK24-EC 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers . GH7424-ND 46.59 44.27 42.87 7O0MRCK8-HL 
4 Mounting Board for 16 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers. . GH7437-ND 73.83 70.14 67.93 7OMRCK16-HL 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers..............0.0.00c0ceceeceeee ee eeceeeeeee eens ee eee ences GH7438-ND 122.94 116.79 113.11 7OMRCK24-HL 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - (12x12) 50 Pin Header with Ejector Levers . GH7425-ND. 117.56 111.68 108.16 7OMRCQ24-HL 
Mounting Board for 32 Mini I/O Modules - (16x16) 50 Pin Header with Ejector Levers . GH7439-ND 144.80 137.57 133.22 7O0MRCQ32-HL 


(Continued) 
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4M \nput/Output Modules and Racks (cont: 


INPUT CIRCUIT OUTPUT CIRCUIT 
Nominal Nominal Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Voltage Range Voltage Range Current (Rms) Time Time Part No. i 10 100 Part No. 
Digital I/O Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 4~6 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND. 11.56 10.41 9.83 70G-OAC5 
5 VDC 4~6 240 VAC 24 ~ 280 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 12.57 11.31 10.69 70G-OAC5A 
15 VDC 8~20 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND 11.56 10.41 9.83 70G-OAC15 
24 VDC 18 ~ 32 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7440-ND. 11.56 10.41 9.83 70G-OAC24 
5 VDC 4~6 60 VDC 3 ~ 60 .020 ~ 3.5A 20ys 50us GH3040-ND. 11.56 10.41 9.83 70G-ODC5 
5 VDC 4~6 200 VDC 4 ~ 200 .020 ~ 3.5A 75us 750us GH7426-ND 18.39 16.56 15.64 70G-ODC5A 
5 VDC 4~6 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 75ys 500us GH7427-ND 11.56 10.41 9.83 70G-ODC5B 
5 VDC 4.8~6 100 VDC/120 VAC | 0~100 VDC/0~120 VAC .5A DC ims ims GH7441-ND. 19.53 17.59 16.61 70G-ODC5R 
5 15 VDC 10 ~ 20 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20ys 50us GH3041-ND. 11.56 10.41 9.83 70G-ODC15 
24 VDC 18 ~ 32 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20ys 50us GH7428-ND 11.56 10.41 9.83 70G-ODC24 
5 VDC 45~6 120 VAC 90 ~ 140 1~50mA 20ms 20ms GH3042-ND 10.51 9.46 8.94 70G-IAC5 
5 VDC 45~6 240 VAC 180 VAC~ 280 VDC 1 ~50mA 20ms 20ms GH7429-ND. 10.51 9.46 8.94 70G-IAC5A 
24 VDC 17 ~ 30 120 VAC 90 ~ 140 1~50mA 20ms 20ms GH7442-ND 10.51 9.46 8.94 70G-IAC24 
5 VDC 45~6 32 VDC 3 ~ 32 1 ~50mA 200us 400us GH3043-ND 10.51 9.46 8.94 70G-IDC5 
5 VDC 45~6 32 VDC 15~32 VAC/10~32 VDC 1 ~50mA 5ms 5ms GH7443-ND 10.51 9.46 8.94 70G-IDC5NP 
25 VDC 45~6 Dry Contact _ 1~5mA 3.0ms 3.0ms GH7430-ND. 32.78 29.50 27.87 70G-IDC5S 
24 VDC 17 ~ 30 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA .20ms -40ms GH7431-ND. 10.51 9.46 8.94 70G-IDC24 
Mounting Boards — G5 Full Size Modules 
_ Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Negative True Logic GH7432-ND 20.43 19.42 18.80 70GRCK4 
Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic . GH3031-ND. 21.50 = 19.36 70GRCK4R 
Mounting Board for 8 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers ‘ GH3032-ND 46.59 _ 41.94 70GRCK8-HS 
6 Mounting Board for 16 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers............. 0.0020 ccccecece eee e nsec eec esse ee eeeeeeeee ences GH7444-ND 69.53 66.06 63.97 70GRCK16-HL 
Mounting Board for 24 G5 I/O Modules, (12x12) 50 Pin Header with Ejector Levers. ...............00.0.c cece e cece cece tees ee eeee nee ee es GH7433-ND. 117.56 111.68 108.16 70GRCQ24-HL 
Mounting Board for 32 G5 I/O Modules, (16x16) 50 Pin Header with Ejector Levers.................0c0ccccececeee ee eee ee eeeee ee eee ences GH7445-ND 144.80 137.57 133.22 70GRCM32-HL 


International Optoelectronic Power IC Relays 
IO R Rectifier 
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6, AC or DC 
Load 


Input Led Output 
Vi Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
Fig. | (Volt) (mA) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 

1.0 5 25 0 ~ 60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-SMD PVAZ172NS-ND 10.15 8.12 6.09 

1.2 10 25 0~ 60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND 10.00 8.00 7.00 

1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
i 1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1352NS-ND 7.29 4.86 3.89 

4:2 2 25 0 ~ +200V AC/DC 150 100us/70us 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 4.30 3.23 

1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-SMD PVA3055NS-ND 7.58 5.20 4.55 

1.2 2 25 0 ~ 100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1352NS-ND 6.45 4.43 3.87 
2 1.2 2 25 0 ~ 100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1354NS-ND 6.95 4.77 4.17 

1.2 2 25 0 ~ 300V DC 240 100us/70us 8-SMD PVD3354NS-ND 6.95 5.15 4.17 

1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 360 150us/70us 16-Dip PVR1301N-ND 14.00 11.20 8.40 
3 

1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3301N-ND 14.00 11.20 8.40 
4 1.25 2 25 0 ~ +250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-ND 4272.75/750 

1.2 5 25 0 ~ 60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TCT-ND§ 9.18 6.79 5.51 
5 1.2 5 25 0 ~ 60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TTR-ND 3716.25/750 

1.2 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG613S-ND 9.58 6.57 5.75 
6 1.25 3 25 0 ~ 400V AC/DC 120 2.0ms/.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 5.95 4.76 4.18 


t Employs current limiting circuitry to withstand current transients. § Cut Tape Pricing 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CLARE 


An LX YS Company 


Solid State Relays and Switches — 


OptoMos® Solid State Relays 


As a leading supplier of Solid State Relays (SSRs) to the communications industry, Clare has pioneered the application 
of SSR solutions that both replace electromechanical devices and enhance performance in wireline interface applications. 
Clare’s products enable communications by providing the critical interface between high voltage electrical signals and the 
low voltage electronics that process those signals. LITELINK® II! single-chip silicon phone line interfaces (DAA) use optical 
technology to include the required isolation barrier in the package, eliminating high cost capacitors or transformers. This 


Reel* 


solution saves cost relative to competitive solutions through reduced passive component count and less board space. 
LITELINK III supports differential and single-end receive and transmit ports providing an easy interface to popular modem 
ICs codecs and voice SLAC devices. Features: * Voice and data applications * Modem DAA for speeds up to V.92 « Caller- 
ID reception * 3.3 or 5V power supply Applications: * Computer telephony « Satellite set-top box * V.92 modems »* Fax 
machines ¢ Voice mail systems * Automated banking * Security systems 


6 QUTPUT 
5 C- 


to 6 Load 
H =4o05 Load 


§ Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Maximum + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Input§ | Switching 
Load Load Control Speeds 
Voltage | Current | Current | Ton / ToFF Digi-Key Price Each Tape and Reelt Clare 
Fig. Circuit (V) (mA) (mA) (ms) Package | Part No. il 25 50 Qty. Pricing Part No. 
SPST-NO 60 700 2 5/2 4-SOP | CLA230CT-NDt¢ 1.46 1.24 1.02 | 2,000 | 630.00/M | CPC1002NTR 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP | CLA154-ND 2.02 171. 140) — — | CPC1004N + Control 4 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP | CLA231CT-NDt 2.02 1.71. 1.40 | 2,000 | 868.00/M | CPC1004NTR 
SPST-NO 100 150 2 2/0.5 4-SOP | CLA216CT-NDt 1.69 143. 117 | 2,000 | 780.00/M | CPC1008NTR 
SPST-NO 100 100 2 2/0.5 4-SOP__|CLA160-ND 1.69 14300 417 | — — | CPC1016N 
SPST-NO 100 100 2 210.5 4-SOP | CLA232CT-ND¥ 1.69 143-117 | 2,000 | 728.00/M | CPC1016NTR ~ Control 2 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP | CLA153-ND 1.37 1.16 95) — — | CPC1017N 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP | CLA233CT-NDt¢ 1.37 1.16 .95 | 2,000 | 588.00/M | CPC1017NTR 
SPST-NO 60 600 2 2 4-SOP | CLA225CT-NDt 3.38 2.86 2.34 | 2,000 | 1456.00/M | CPC1018NTR 
SPST-NO 400 120 2 2/1 4-SOP__|CLA222-ND 2.60 2.20 180 | — — | CPC1025N 
SPST-NO 400 120 2 Pal 4-SOP | CLA234CT-ND¥ 2.60 2.20 1.80 | 2,000 | 1120.00/M | CPC1025NTR 
: SPST-NO 350 120 2 2 4-SOP | CLA217CT-NDt¢ 2.24 1.90 1.56 | 2,000 | 1035.00/M | CPC1030NTR 
SPST-NO 350 100 2 2 4-SOP | CLA218CT-ND+ 1.95 1.65 1.35 | 2,000 | 900.00/M | CPC1035NTR 
SPST-NC 60 150 1 1/2 4-SOP | CLA268CT-NDt¢ 1.50 1.27 1.04 | 2,000 | 690.00/M | CPC1117NTR 
SPST-NC 350 120 2 2/2 4-SOP__| CLA226CT-ND+¢ 2.93 2.48 2.03 | 2,000 | 1260.00/M | CPC1130NTR 
SPST-NC 350 120 2 1/2 4-SOP | CLA219CT-ND¥¢ 2.24 190 1.56 | 2,000 | 1035.00/M | CPCTI50NTR 
SPST-NO 350 120 2 al 4-SOP | CLA161-ND 2.60 220 176) — — | CPC1230N 
SPST-NO 350 120 2 2 4-SOP | CLA235CT-NDt 1.92 1.63 1.33 | 2,000 | 826.00/M | CPC1230NTR 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-Dip | CLA275-ND 2.44 207 169) — — | CPC1390G 2 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-SMD__| CLA269CT-ND¥ 2.44 2.07 1.69 | 1,000 1125.00 | CPC1390GRTR o 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-Dip | CLA276-ND 2.50 212 174 { — — | CPC1393G + Control- 3 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-SMD | CLA270CT-ND$ 2.50 212 1.74 | 1,000 1155.00 | CPC1393GRTR Switch 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-Dip CLA277-ND 2.80 2.37 1.94 _ — | CPC1510G - ontrot- 3 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-SMD__ | CLA272CT-ND+ 2.80 2.37 1.94 | 1,000 1290.00 | CPC1510GSTR 
> SPST-NO 70 150 1 2.5/2.5 | 8-Flatpack | CLA302CT-ND$ 2.86 2.42 1.98 | 1,000 1232.00 | CPC1317PTR 
SPST-NO 350 100 1 10/10 _| 8-Flatpack | CLA287CT-NDt 3.09 2.62 2.14 | 1,000 1425.00 | CPC1335PTR 
3 SPST-NO 10 300 10 18/88 ls 8-Dip | CLA304-ND NEW! 3.12 264 216] — — | CPC1560G 
SPST-NO 10 300 10 18/88 us 8-SMD___| CLA305CT-ND¢ NEW! 3.12 2.64 2.16 | 1,000 1440.00 | CPC1560GSTR Fig. 3 NEW! 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-Dip | CLA177-ND 3.32 281 230] — — | LCA100 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-SMD | CLA245CT-ND+ 3.32 2.81 2.30 | 1,000 1428.00 | LCA100STR 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-Dip | CLA101-ND 2.31 196 «160 |] — — | LCA110 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-SMD | CLA102CT-ND¢ 2.31 1.96 1.60 | 1,000 852.00 | LCA110STR 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-Dip | CLA178-ND 3.45 2.92 239 | — — | LCA120 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-SMD _ | CLA246CT-ND¥ 3.51 2.97 2.43 | 1,000 1512.00 | LCA120STR 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-Dip | CLA179-ND 4.00 3.39 277) — — | LCA125 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-SMD__ | CLA247CT-ND¢ 4.06 3.44 2.82 | 1,000 1750.00 | LCA125STR 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-Dip | CLA180-ND 4.00 3.39 277 | — — | LCA127 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-SMD _| CLA248CT-ND+ 4.06 3.44 2.82 | 1,000 1750.00 | LCA127STR 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-Dip | CLA181-ND 6.40 542 444 | — — | LCA710 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-SMD__ | CLA249CT-ND+ 6.40 5.42 4.44 | 1,000 2758.00 | LCA710STR 
SPST-NC 350 120 5 3/3 6-Dip | CLA105-ND 3.25 275 225) — — | LCB110 
SPST-NC 350 120 5 3/3 6-SMD | CLA250CT-ND+ 3.32 2.81 2.30 | 1,000 1428.00 | LCB110STR 
4 SPST-NC 250 170 5 5/5 6-Dip | CLA182-ND. 4.06 3.44 2.82 | — — | LcB120 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-SMD | CLA251CT-ND} 4.13 3.50 2.86 | 1,000 1778.00 | LCB120STR 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-Dip | CLA183-ND 471 3.99 3.27 | — — | LCB127 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-SMD | CLA252CT-ND+ 4.78 4.05 3.31 | 1,000 2058.00 | LCB127STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-Dip | CLA107-ND 4.19 355 291 | — — | PLA110 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD ___| CLA263CT-ND+ 4.26 3.61 2.95 | 1,000 1834.00 | PLA110STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD | CLA156-ND 4.26 3.61 2.95 | — — | PLAT10S 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-Dip | CLA192-ND 4.94 418 342) — — | PLA134 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-SMD | CLA264CT-ND+ 5.01 4.24 3.47 | 1,000 2156.00 | PLA134STR 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-Dip | CLA193-ND 4.94 418 342) — — | PLA150 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-SMD__| CLA228CT-ND¢ 4.97 4.21 3.45 | 1,000 2142.00 | PLA150STR 
SPST-NC 250 250 5 172.5 6-Dip | CLA194-ND 5.85 495 4.05 | — — | PLB150 
SPST-NC 250 250 5 12.5 6-SMD | CLA229CT-ND¢ 5.85 4.95 4.05 | 1,000 2520.00 | PLB150STR 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-Dip | CLA200-ND 2.44 207 169) — — | XCA170 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-SMD__ | CLA267CT-ND+ 2.50 212 174 | 1,000 1078.00 | XCA170STR 
DPST-NO/NO | 350 120 5 3/3 8-Dip | CLA103-ND 5.23 443 363 | — — | LAAT1O 
DPST-NO/NO | 350 120 5 3/3 8-SMD | CLA236CT-ND+ 5.23 4.43 3.63 | 1,000 2254.00 | LAA110STR 
DPST-NO/NO | 250 170 5 5/5 8-Dip | CLA170-ND 5.10 432 354] — — | LAA120 
DPST-NO/NO | 250 170 5 5/5 8-SMD_ | CLA237CT-ND¢ 5.10 4.32 3.54 | 1,000 2198.00 | LAA120STR 
DPST-NO/NO | 350 170 5 5/5 8-Dip | CLA171-ND. 5.10 432 3.54 | — — | LAA125 
DPST-NO/NO | 350 170 5 5/5 8-SMD | CLA238CT-ND¢ 5.10 4.32 3.54 | 1,000 2198.00 | LAA125STR + Control 1 =, 8 Load 
DPST-NO/NO | 250 200 5 5/5 8-Dip | CLA172-ND 7.02 5.94 486 | — — | LAA127 ecaital 2. el 7 Load 
DPST-NO/NO | 250 200 5 5/5 8-SMD | CLA239CT-ND+ 7.02 5.94 4.86 | 1,000 3024.00 | LAA127STR techies 3 = 
DPST-NC/NO | 350 120 2 3/3 8-Dip | CLA104-ND 5.46 462 378; — — | LBA110 + Control 3 1 EI 
DPST-NC/NO | 350 120 2 3/3 8-SMD__| CLA240CT-ND+ 5.46 4.62 3.78 | 1,000 2352.00 | LBA110STR - Control 4 oft t 
DPST-NC/NO | 250 170 5 5/5 8-Dip | CLA173-ND 6.66 5.64. 4.62 | — — | LBA120 
DPST-NC/NO | 250 170 5 5/5 8-SMD_ | CLA241CT-ND¢ 6.66 5.64 4.62 | 1,000 2870.00 | LBA120STR 
DPST-NC/NC | 350 120 5 3/3 8-Dip | CLA174-ND 6.18 5.23 428 | — — | LBB110 
DPST-NC/NC | 350 120 5 3/3 8-SMD | CLA242CT-ND+ 6.18 5.23 4.28 | 1,000 2660.00 | LBB110STR 
DPST-NC/NC | 250 170 5 5/5 8-Dip | CLA175-ND 7.18 6.08 4.98 | — — | LBB126 
5 | DPST-NC/NC | 250 170 5 5/5 8-SMD | CLA243CT-ND¢ 7.22 6.11 5.00 | 1,000 3108.00 | LBB126STR 
DPST-NC/NC | 250 200 5 5/5 8-Dip | CLA176-ND 8.97 759 6.21 | — — | LBB127 
DPST-NC/NC | 250 200 5 5/5 8-SMD | CLA244CT-ND¢ 8.97 759 6.21 | 1,000 3864.00 | LBB127STR 
DPST-NO/NO | 400 150 5 1/0.25 8-Dip | CLA187-ND 8.00 6.77 554) — — | PAA110 
DPST-NO/NO | 400 150 5 1/0.25 8-SMD__| CLA259CT-ND+ 8.03 6.80 5.56 | 1,000 3458.00 | PAA110STR 
DPST-NO/NO | 400 250 5 1.5/0.25 8-Dip | CLA188-ND 8.78 743 +608 | — — | PAA140 Do not use 1 
DPST-NO/NO | 400 250 5 1.5/0.25 8-SMD | CLA260CT-ND+ 8.81 746 6.10 | 1,000 3794.00 | PAA140STR + Control 2 
DPST-NO/NO | 250 250 5 2.5/0.5 8-Dip | CLA189-ND 9.43 798 «66.53 | — — | PAA150 ~ Control 3 
DPST-NO/NO | 250 250 5 2.5/0.5 8-SMD_ | CLA227CT-ND¢ 8.94 757 6.19 | 1,000 4125.00 | PAA150STR Dovetiige te. 
DPST-NO/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip | CLA190-ND 9.98 845 6.91 | — — | PBA150 
DPST-NO/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD | CLA261CT-ND¥ 10.04 850 6.96 | 1,000 4326.00 | PBA150STR 
DPST-NC/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip | CLA191-ND 9.98 845 691 | — — | PBB150 
DPST-NC/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD | CLA262CT-ND+ 10.04 8.50 6.96 | 1,000 4326.00 | PBB150STR 
DPST-NO/NO | 350 100 5 5/5 8-Dip | CLA198-ND 4.94 418 342) — — | XAA170 
DPST-NO/NO | 350 100 5 5/5 8-SMD__ | CLA265CT-ND+ 4.94 418 3.42 | 1,000 2128.00 | XAA170STR 
DPST-NO/NC | 350 100 5 5/5 8-Dip | CLA199-ND 5.36 454 3.72 | — — | XBA170 
DPST-NO/NC | 350 100 5 5/5 8-SMD _ | CLA266CT-ND+ 5.36 454 3.72 | 1,000 2310.00 | XBA170STR 
SPDT-NC/NO | 350 120 8 4/4 8-Dip | CLA106-ND 5.14 435 356] — — | LCC110 
g | SPDT-NC/NO | 350 120 8 4/4 8-SMD | CLA253CT-ND+ 5.20 4.40 3.60 | 1,000 2240.00 | LCC110STR 
SPDT-NO/NC | 250 170 10 5/5 8-Dip | CLA184-ND 6.57 556 455 | — — | LCC120 
SPDT-NO/NC | 250 170 10 5/5 8-SMD__ | CLA254CT-ND+ 6.63 5.61 4.59 | 1,000 2856.00 | LCC120STR 
7 SPST-NO 60 600 5-12 5/5 4-SIP | CLA274-ND 2.415 182. «149 | — — | CPC1218Y 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SMT Fig. 8 
Mounting 
Pad: 075 
N/C 14 
LED+ 2q 
-LED 4 7G LED- 35 
+LED 20-\~ NIC 44 
+VCC 39 
4 ar 
Current Tape & Reelt 
If Isolation Transfer Digi-Key Price Each Pricing Clare 
Fig. Circuit Pkg. Vi (mA) (Vrms) Ratio Part No. 1 25 50 1,000 Part No. 
8-Dip Hie 2 3,750 — CLA113-ND 2.44 2.07 1.69 _ LOC110 
1 Dual Trans. 8-SMD 1.2 2 3,750 — CLA114CT-ND¥ 2.44 2.07 1.69 975.00 LOC110STR 
. 8-Dip 1.2 2 3,750 _ CLA116-ND 2.86 2.42 1.98 _- LOC111 
Flatpack 1.2 2 3,750 = CLA118CT-ND$ 2.86 2.42 1.98 1144.00 LOC111PTR 
2 Single Trans. 6-Dip 1.2 6 3,750 100% CLA185-ND 91 17 63 _ LDA100 
6-SMD 1.2 6 3,750 100% CLA255CT-ND$ 94 80 66 406.00 LDA100STR 
3 Single Trans. 6-Dip 1.2 2 3,750 1,000% CLA111-ND 94 80 66 =— LDA110 
; 6-SMD 1.2 2 3,750 1,000% CLA256CT-ND$ 98 83 68 420.00 LDA110STR 
4 Dual Trans. 8-Dip 1.2 6 3,750 100% CLA112-ND 1.82 1.54 1.26 _ LDA200 
7 8-SMD 1.2 6 3,750 100% CLA257CT-ND$ 1.85 1.57 1.29 798.00 LDA200STR 
5 Dual Trans. 8-Dip 1.2 6 3,750 1,000% CLA186-ND 1.92 1.63 1.33 _ LDA210 
i 8-SMD ue 6 3,750 1,000% CLA258CT-ND$ 1.92 1.63 1.33 826.00 LDA210STR 
6 Tatocomn 8-Dip 1.2 2 3,750 — CLA108-ND 3.41 2.89 2.37 =_ TS117 
8-SMD 1.2 2 3,750 = CLA110CT-ND$ 3.45 2.92 2.39 1272.00 TS117STR 
Single Darlington 4-Dip 1.2 1 5,000 1,000% CLA293-ND 88 15 61 _ CPC1301G 
7 4-SMD 1.2 1 5,000 1,000% CLA294CT-ND$ 88 15: 61 351.00 CPC1301GRTR 
Dual Darlington 8-Dip 12 1 3,750 1,000% CLA295-ND 1.40 1.19 97 _ CPC1302G 
8-SMD 1.2 1 3,750 1,000% CLA296CT-ND$ 1.40 1.19 97 559.00 CPC1302GSTR 
8 Gate Driver 8-Flatpack 1.27 25 3,750 — CLA297CT-ND$ 1.79 1.52 1.24 770.00 CPC1580PTR 
t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND toTR-ND. + Cut Tape 
Sol id State Power Blocking | Load Current |Input Current| Isolation | Digi-Key Price Each Clare 
. Fig. Circuit Pkg. Voltage (Arms) (mA) (Vrms) | Part No. 1 25 50 Part No. 
Relays and Switches 6-Dip 800 | 250mA 5 3,750 | CLA224-ND 1.89 7.60 1.31 | CPC19726 
1 | SCR Output 6-SMD 800 250mA § 3,750 | CLA273CT-ND$ 1.89 1.60 1.31 | CPC1972GSTR 
6-SMD 800 250mA 5 3,750 | CLA273TR-ND§ 870.00/1,000 CPC1972GSTR 
AC Load 16-Dip 400 TA 5 3,750 | CLAT62-ND 374 317 2.59 | CPCI945G 
5 2 | SCR Output 16-Dip 600 1A 5 3,750 | CLA157-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965G 
Po N/C 8-SIP. 600 2A 5 3,750 | CLA283-ND 5.95 5.04 4.12 | CPC1976Y 
| AC Load 8-SIP 400 TA 5 3,750 | CLAI63-ND 3.74 3.17 2.59 | CPCI945Y 
8-SIP 600 1A 5 3,750 | CLA158-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965Y 
3 | SCR Output 8-SIP 400 1A § 3,750 | CLA195-ND 6.57 5.56 4.55 | PS1201 
Fig. 2 16 40 AC 8-SIP. 500 1A 5 3,750 | CLA196-ND 6.66 5.64 4.62 | PS2401 
04 Led ? Load 8-SIP 600 1A 5 3,750 | CLA197-ND 8.26 6.99 5.72 | PS2601 
4-SIP 60 2A 10 2,500 | CLA207-ND 9.39 7.95 6.51 | CPC1906Y 
4-SIP 100 2.5A 10 2,500 | CLA209-ND 8.13 6.88 5.63 | CPC1916Y 
MOSFET 4-SIP 250 700mA 10 2,500 | CLA210-ND 7.67 6.49 5.31 | CPC1926Y 
ar) 4-SIP 400 350mA 10 2,500 | CLA211-ND 7.18 6.08 4.98 | CPC1973Y 
Y d 2 6 8 4-SIP. 1,000 180mA 10 2,500__| CLA203-ND 9.98 8.45 6.91 | CPC1981Y 
+Led AC AC i4-PAC 60 4A 10 2,500 | CLA279-ND 8.32 7.04 5.76 | CPC1708J 
Load Load 4 ISOPLUS-264 60 9A 10 2,500 | CLA280-ND 8.32 7.04 5.76 | CPC1709J 
MOSFET i4-PAC 1,000 650mA 10 2,500 | CLA278-ND 11.25 9.52 7.79 | CPC1786J 
ISOPLUS-264 60 6.5 10 2,500 | CLA281-ND 12.64 10.70 8.76 | CPC1909J 
ISOPLUS-264 | 100 5.25 10 2,500 | CLA288-ND 12.64 10.70 8.76 | CPC1918J 
i4-PAC 400 1.35 10 2,500 | CLA282-ND 13.29 17.25 9.21 | CPC1967J 
MOSFET ISOPLUS-264 | 600 1.4A 10 2,500 | CLA284-ND 14.66 12.41 10.15 | CPC1979J 
i4-PAC 1,000 700mA 10 2,500 | CLA285-ND 14.46 12.24 10.02 | CPC1986J 
ISOPLUS-264 | 1,000 900mA 10 2,500 | CLA286-ND 14.63 12.38 10.13 | CPC1988J 
i4-PAC 60 3.5A 10 2,500 | CLA208-ND 12.38 10.48 8.58 | CPC1908J 
§ MOSFET i4-PAC 600 1.25A 10 2,500 | CLA212-ND 14.50 12.27 10.04 | CPC1977J 
i4-PAC 800 750mA 10 2,500 | CLA213-ND 10.89 9.22 7.54 | CPC1978J 
#CutTape § Tape and Reel 
™ . 
LITELINK™ Ill IC Phone Line Vad Photovoltaic Solar Cells 
Phone Line Mentor Cmpout Applications: 
Interface Di i@Reel’ Lin/omp ¢ Portable Electronics * Solar Battery Chargers » Battery Operated Equipment »* Consumer 
Lineout - Electronics » Off Grid Installation »* Wireless Sensors and Detection »* Self Powered Sunlight/ 
Light detector * Self Powered Products * Remote Installation 
Digi-Key Price Each Clare 
Description Part No. a 25 50 | Part No. 
‘ f e CLA301CT-ND$ 1.46 1.24 = 1.02 
IC Phone Line Monitor, 8-SOIC CLA301TR-ND§ 1260.00/2,000 CPC5710NTR 
Half-wave Ring Detection, 32-Pin PLI CLA166-ND §.53 4.68 3.83 | CPC5620A 
Full-wave Ring Detection, 32-Pin PLI CLA167-ND 5.53 468 3.83 | CPC5621A 
LITELINK III Ring Half-wave, Phone Line CLA300CT-ND$ 5.53 468 3.83 CPC5620ATR 
Interface, 32-SOIC CLA300TR-ND§ 2380.00/1,000 
Phone Line Monitor with Detectors CLA303CT-ND¥ 1.46 1.24 1.02 CPC5712UTR 
(PLMD), 16-QSOP CLA303TR-ND§ 1260.00/2,000 
VolP/Voice Designs with Full Time CID and RING CLA215-ND §.53 468 3.83 | CPC5622A 
, CLA298CT-ND$ 15 64 52 
N-Channel Depletion Mode FET, 350V, SOT-223 CLA298TR-ND§ 302.00/1,000 CPC5602CTR Oven aoe 
i CLA299CT-ND$ 81 69°57 Circuit | Current Digi-Ke Price Each Clare 
N-Ghanngl Depletion Mode FET,.415V, SOT-228 CLA299TR-ND§ 350.00/1,000 CPCSEOSCTR Fig. | Voltage | (WA) | Description | Pkg. Patt No 1 25 50 | Part No. 
SHDSL/ISDN DC Termination, 16-SOIC oa ae ag on CPC1465D ; 4 50 eaiiiluean CLA289-ND 130. 140 90 | cPC1822N 
SHDSL/ISDN DC Termination, 16-MLP CLA271TR-ND§ . 9120.00/2,000 ; CPC1465MTR 8 95 ear Molde! CLA291-ND 1.43 1.21 99 | CPC1831N 
LITELINK III Evaluation Board Reactive CLA165-ND 191.73 — — | CPC5621EVAL-CDL 
: bie 4 100 CLA290-ND 1.50 1.27 1.04 | CPC1824N 
LITELINK III Evaluation Board Resistive CLA164-ND 191.73 CPC5621EVAL-RDL 2 8 50 Clear Molded | 16-SOIC CLA292-ND 463 138 1.13 | CPC1832N 
$CutTape § Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. Features: 
Panasonic Ph t Mos R | * PhotoMOS relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid WwW G 
Oo (0) e ays state products ¢ Very fast response times with very low leakage and exceedingly long life times 
Panasonic Electric Works * Reliability and lower input currents are also improved over conventional relays 


Dim. in mm 


nee 
i 


Package (Board Layout) 


Dim. in mm 


4-DIP 4-DIP Wide 4.09.5 


4-00.8 + 12.54 ° ; d 2.54 10,16. 5.08 


Ua ‘ 12.16 i i i +—_+ 4 
: 2 


6.4 7.62 


ae % Fon 


6-SOP 
2.54>| | [+254 : : ; 254-4 $$ [2.54 
: qj 0adad0 
Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.) mA (max.) V Voltage (min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AQY Ultra Mini PhotoMOS Relays 
500 60 1,500 0.83/2.5 Economy Version 4-SOP 255-1981-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQY212S 
120 40 1,500 9.8/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2147-2-NDt 3553.00/1,000 AQY221N1SZ 
120 40 1,500 9.5/12.5 = 4-SOP 255-1793-5-ND 6.69 6.15 5.46 4.65 AQY221N2S 
120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2148-2-NDt 3857.00/1,000 AQY221N2SX 
120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2149-2-NDt 3857.00/1,000 AQY221N2SZ 
1 SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 = 4-SSOP 255-1794-5-ND 6.84 6.28 5.58 4.75 AQY221N2V 
120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-1794-2-NDt 14161.00/3,500 AQY221N2VY 
150 25 1,500 5.5/7.5 = 4-SSOP 255-1982-ND 6.79 6.24 5.54 4.71 AQY221N3V 
150 25 1,500 5.5/7.5 = 4-SOP 255-1982-2-NDt 14059.50/3,500 AQY221N3VY 
250 40 500 0.8/1.25 _ 4-SOP 255-2150-5-ND 6.52 5.99 5.32 4.53 AQY221R2S 
250 40 500 0.8/1.25 = 4-SOP 255-2151-2-NDt 3857.00/1,000 AQY221R2SX 
APT Series Phototriacs Couplers 
100 600 5,000 = Zero-Cross 4-DIP 255-1516-5-ND 1.13 1.04 92 79) APT1211 
2 SPST-NO 100 600 5,000 = Zero-Cross 4-SMD 255-1517-5-ND 1.13 1.04 92 79 APT1211A 
50 600 3,750 = Zero-Cross 4-SOP 255-1518-5-ND 1.47 1.35 1.20 1.02 APT1211S 
3 SPST-NO 100 600 5,000 = Zero-Cross 6-DIP 255-1519-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 APT1212 
100 600 5,000 = Zero-Cross 6-SMD 255-1520-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 APT1212A 
100 600 5,000 = Non Zero-Cross 4-DIP 255-1521-5-ND 1.08 99 .88 75 APT1221 
2 SPST-NO 100 600 5,000 = Non Zero-Cross 4-SMD 255-1522-5-ND 1.08 99 88 75 APT1221A 
50 600 3,750 = Non Zero-Cross 4-SOP 255-1523-5-ND 1.27 Hedi? 1.04 89 APT1221S 
100 600 5,000 = Non Zero-Cross 6-DIP 255-1524-5-ND 1.30 1.20 1.06 91 APT1222 
2 |e PRoENG 100 600 5,000 = Non Zero-Cross_| 6-SMD | _255-1525-5-ND 1.30 1.20 1.06 91 APT1222A 
AQH Series Solid State Relays 
600 600 5,000 = Zero-Cross 8-DIP 255-1526-5-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 AQH1213 
600 600 5,000 = Zero-Cross 8-SMD 255-1527-5-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 AQH1213A 
600 600 5,000 — Zero-Cross 8-SMD 255-1527-2-NDt 972.00/1,000 AQH1213AX 
600 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-DIP 255-1528-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQH1223 
600 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-SMD 255-1529-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQH1223A 
4) “eke ENO 900 600 5,000 = Zero-Cross 8-DIP 255-1530-5-ND 172. 158 1.40 1.19 AQH2213 
900 600 5,000 = Zero-Cross 8-SMD 255-1531-5-ND 1.72 1.58 1.40 1.19 AQH2213A 
900 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-DIP 255-1532-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 AQH2223 
900 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-SMD 255-1533-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 AQH2223A 
AQG Series Solid State Relays 
§ SPST-NO 2000 264 1,500 = Zero-Cross 4-SIP 255-2102-5-ND 6.35 5.83 5.18 4.41 AQG22105 
AQV Series PhotoMOS Relays 
700 40 1,500 0.3/0.5 _— 6-DIP 255-1546-5-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV101 
700 40 1,500 0.3/0.5 = 6-SMD 255-2105-5-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV101A 
6 SPST-NO 700 40 1,500 0.3/0.5 = 6-SMD 255-2105-2-NDt 3538.00/1,000 AQV101AZ 
600 60 1,500 0.37/0.7 = 6-DIP 255-1946-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV102 
600 60 1,500 0.37/0.7 = 6-SMD 255-1947-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV102A 
500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-DIP 255-1948-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV201 
500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-SMD 255-1547-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV201A 
500 40 1,500 0.6/1.0 =. 6-SMD 255-1547-2-NDt 3988.00/1,000 AQV201AZ 
7 SPST-NO 400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-DIP 255-1548-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV202 
400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-SMD 255-2106-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV202A 
200 250 1,500 5.5/8.0 = 6-SMD 255-1949-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV203A 
150 400 1,500 12.4/16.0 = 6-DIP 255-2107-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV204 
130 350 1,500 23/35 Standard Version 6-DIP 255-1950-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV210 
130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-DIP 255-1143-5-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 AQV210E 
130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1144-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 AQV210EA 
130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1144-2-NDt 1537.00/1,000 AQV210EAX 
8° || “SPST-NO: 130 350 5,000 23/35 Economy Version | 6-DIP 255-1145-5-ND 277 2.55 2.26 1.93 AQV210EH 
130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1146-5-ND 2.84 2.61 2.32 1.98 AQV210EHA 
130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1146-2-NDt 1682.00/1,000 AQV210EHAX 
130 350 5,000 20/25 with Current Limit 6-DIP 255-1418-5-ND 5.59 5.13 4.56 3.88 AQV210HL 
t+ Tape and Reel (Continued) 
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Panasonic photoMOS Relays (Cont, 


Panasonic Electric Works 


Contact Load Current |Load Voltage | Isolation | On Resistance (Q) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.)mA (max.) V Voltage (min./max.) Features Package Part No. il 25 50 100 Part No. 
130 350 5,000 20/25 with Current Limit 6-SMD 255-1419-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV210HLA 
120 350 1,500 23/35 —_ 6-SOP 255-1147-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV210S 
120 350 1,500 23/35 = 6-SOP 255-1147-2-NDt 2567.00/1,000 AQV210SX 
550 60 1,500 0.83/2.5 = 6-DIP 255-1148-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212 
550 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SMD 255-1149-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212A 
550 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SMD 255-2108-2-NDt 2422.00/1,000 AQV212AX 
550 60 1,500 0.83/2.5 _— 6-SMD 255-2109-2-NDt 2422.00/1,000 AQV212AZ 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SOP 255-1150-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV212S 
500 60 1,500 0.83/2.5 _— 6-SOP 255-2110-2-NDt 2567.00/1,000 AQV212SX 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SOP 255-2111-2-NDt 2567.00/1,000 AQV212SZ 
120 400 1,500 30/50 = 6-DIP 255-1151-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214 
120 400 1,500 30/50 = 6-SMD 255-1155-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214A 
120 400 5,000 30/50 High Isolator 6-DIP 255-1152-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV214H 
120 400 5,000 30/50 High-Isolator 6-SMD 255-1951-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV214HA 
120 400 1,500 30/50 Economy Version 6-DIP 255-1153-5-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 AQV214E 
120 400 1,500 30/50 Economy Version 6-SMD 255-1420-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 AQV214EA 
120 400 5,000 30/50 Economy Version 6-DIP 255-1154-5-ND 2.77 2.55 2.26 1.93 AQV214EH 
120 400 5,000 30/50 Economy Version 6-SMD 255-1421-5-ND 2.84 2.61 2.32 1.98 AQV214EHA 
100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-1156-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV214S 
100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-2112-2-NDt 2567.00/1,000 AQV214SX 
100 400 1,500 30/50 —= 6-SOP 255-2113-2-NDt 2567.00/1,000 AQV214SZ 
320 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SMD 255-2114-5-ND 4.26 3.92 3.48 2.96 AQV215A 
300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2115-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV215S 
300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2116-2-NDt 2567.00/1,000 AQV215SX 
300 100 1,500 2.3/4.0 — 6-SOP 255-2117-2-NDt 2567.00/1,000 AQV215SZ 
40 600 1,500 70/120 — 6-SOP 255-2118-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV216S 
180 200 1,500 11/15 — 6-SMD 255-2119-2-NDt 2523.00/1,000 AQV217AX 
160 200 1,500 11/15 = 6-SOP 255-1467-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV217S 
160 200 1,500 11/15 = 6-SOP 255-1467-2-NDt 2567.00/1,000 AQV217SZ 
80 40 1,500 22/35 = 6-SMD 255-1164-2-NDt 2726.00/1,000 AQV221AZ 
SPST-NO 40 400 1,500 70/100 a 6-SOP 255-2120-2-NDt 2973.00/1,000 AQV224NSZ 
50 80 1,500 36/50 = 6-DIP 255-2121-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV225 
120 80 1,500 7/A0 Low Leakage 6-SOP 255-2122-2-NDt 2799.00/1,000 AQV225NSX 
120 80 1,500 7/0 Low Leakage 6-SOP 255-2123-2-NDt 2799.00/1,000 AQV225NSZ 
70 200 1,500 30/50 Low Leakage 6-SMD 255-1953-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQV227NA 
120 400 1,500 30/50 = 6-DIP 255-1551-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV234 
120 400 1,500 30/50 = 6-SMD 255-2124-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV234A 
8 500 40 1,500 0.6/1.0 _— 6-DIP 255-1352-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV251 
500 40 1,500 0.6/1.0 Economy Version 6-SMD 255-1552-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV251A 
500 40 1,500 0.6/1.0 Economy Version 6-SMD 255-1552-2-NDt 3074.00/1,000 AQV251AX 
400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-DIP 255-1353-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252 
400 60 1,500 0.74/1.4 Economy Version 6-SMD 255-1553-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252A 
2,500 60 1,500 0.08/0.12 Power Type 6-DIP 255-1791-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252G 
2,500 60 1,500 1.1/5.0 Power Type 6-SMD 255-1954-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252GA 
200 250 1,500 5.5/8.0 Economy Version 6-DIP 255-1554-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV253 
150 400 1,500 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1555-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV254 
150 400 1,500 12.4/16 Economy Version 6-SMD 255-1556-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV254A 
150 400 5,000 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1557-5-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 AQV254H 
150 400 5,000 12.4/16 Economy Version 6-SMD 255-2125-2-NDt 3263.00/1,000 AQV254HAZ 
350 100 1,500 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1956-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV255 
250 200 1,500 2.6/4.0 = 6-DIP 255-1354-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV257 
250 200 1,500 2.6/4.0 = 6-DIP 255-1957-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV257A 
250 200 1,500 2.6/4.0 Economy Version 6-SMD 255-1957-2-NDt 3074.00/1,000 AQV257AX 
20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-DIP 255-1468-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 AQV258 
20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-SMD 255-1558-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 AQV258A 
20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-SMD 255-1558-2-NDt 3466.00/1,000 AQV258AZ 
20 1,500 5,000 345/500 Economy Version 6-SMD 255-2126-2-NDt 3625.00/1,000 AQV258HAX 
30 1,000 1,500 85/200 Economy Version 6-DIP 255-1960-ND 6.08 5.58 4.96 4.22 AQV259 
30 1,000 1,500 85/200 Economy Version 6-SMD 255-2127-5-ND 6.08 5.58 4.96 4.22 AQV259A 
30 1,000 5,000 85/200 Economy Version 6-SMD 255-1961-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 AQV259HA 
130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-DIP 255-1422-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV410EH 
130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-SMD 255-1423-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV410EHA 
130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-SMD 255-1423-2-NDt 2596.00/1,000 AQV410EHAX 
120 400 1,500 26/50 = 6-DIP 255-1157-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 AQV414 
120 400 1,500 26/50 = 6-SMD 255-1559-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 AQV414A 
120 400 1,500 26/50 Economy Version 6-DIP 255-1469-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV414E 
SPST-NC 120 400 1,500 26/50 Economy Version 6-SMD 255-1470-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV414EA 
120 400 5,000 26/50 Economy Version 6-DIP 255-1348-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV414EH 
120 400 5,000 25.2/50 Economy Version 6-SMD 255-1424-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV414EHA 
100 400 1,500 25.2/50 Economy Version 6-SOP 255-1962-ND 4.85 4.46 3.96 3.37 AQV414S 
100 400 1,500 26/50 Economy Version 6-SOP 255-1962-2-NDt 2871.00/1,000 AQV414SZ 
200 250 1,500 5.5/8 Economy Version 6-DIP 255-1963-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 AQV453 
200 250 1,500 5.5/8 Economy Version 6-SMD 255-2128-5-ND 7.01 6.44 5.72 4.87 AQV453A. 
AQV Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
80 40 1,500 22/35 = 6-DIP 255-1163-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV221 
8 SPST-NO 80 40 1,500 22/35 = 6-SMD 255-1164-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV221A 
120 80 1,500 70 = 6-SOP 255-1549-5-ND 4.73 4.35 3.86 3.29 AQV225NS 
50 200 1,500 30/50 a 6-SOP 255-1550-5-ND 5.02 4.62 4.10 3.49 AQV227NS. 
AQW Series PhotoMOS Relays 
120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-DIP 255-2129-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW210 
120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-SMD 255-2130-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW210A 
120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-SMD 255-2130-2-NDt 4060.00/1,000 AQW210AZ 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-DIP 255-1349-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW210EH 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD 255-1425-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW210EHA 
120 350 5,000 20/25 Current Limited 8-SMD 255-2131-5-ND 10.51 9.66 8.58 7.30 AQW210HLA 
100 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SOP 255-1964-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 AQW210S 
9 DPST-NO 100 350 1,500 16/35 = 8-SOP 255-1964-2-NDt 4336.00/1,000 AQW210SX 
500 60 1,500 0.83/2.5 Economy Version 8-DIP 255-1965-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW212 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 8-SMD 255-1560-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW212A 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 8-SMD 255-2132-5-ND 6.64 6.10 6.10 4.61 AQW213EHA 
100 400 1,500 30/50 = 8-DIP 255-1158-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW214 
80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD 255-1160-5-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 AQW214S 
80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SOP 255-2134-2-NDt 4336.00/1,000 AQW214SX 
80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SOP 255-2135-2-NDt 4336.00/1,000 AQW214SZ 
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Panasonic = photoMO0S Relays (Cont,) 


Panasonic Electric Works 


Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.) mA (max.) V Voltage (min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AQW Series General Purpose PhotoMOS Relays 
100 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD 255-1159-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW214A 
100 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD 255-1159-2-NDt 4060.00/500 AQW214AZ 
100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-DIP 255-1426-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW214E 
100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-SMD 255-1427-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 AQW214EA 
100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-SMD 255-1427-2-NDt 3350.00/1,000 AQW214EAX 
100 400 5,000 25/35 Economy Version 8-DIP 255-1966-ND 5.95 5.47 4.86 4.14 AQW214EH 
9 DPST-NO 100 400 5,000 25/35 Economy Version 8-SMD 255-2133-2-NDt 3524.00/1,000 AQW214EHAX 
300 100 1,500 2.3/4.0 Standard Version 8-DIP 255-1967-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW215 
300 100 1,500 2.3/4.0 Standard Version 8-SOP 255-1968-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW215A 
40 600 1,500 70/120 Standard Version 8-DIP 255-1561-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW216 
40 600 1,500 70/120 Standard Version 8-SMD 255-1969-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW216A 
160 200 1,500 70/120 Standard Version 8-DIP 255-1970-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW217 
160 200 1,500 70/120 Standard Version 8-SMD 255-1971-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW217A 
120 400 1,500 10/16 High Sensitivi 8-DIP 255-1975-ND 8.70 7.99 7.10 6.04 AQW254 
10 DPST-NO 120 400 1,500 10/16 High Sensi 8-SMD 255-1976-ND 8.70 7.99 7.10 6.04 AQW254A 
120 400 1,500 10.2/16 High Sensitivity 8-SMD 255-2138-2-NDt 5148.00/1,000 AQW254AZ 
100 400 1,500 26/50 Standard Version 8-DIP 255-1161-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW414 
9 DPST-NC 100 400 1,500 26/50 Standard Version 8-SMD 255-1162-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW414A 
100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1350-5-ND 7.40 6.80 6.04 5.14 AQW414EH 
100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD 255-1428-5-ND 7.40 6.80 6.04 5.14 AQW414EHA 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-DIP 255-1471-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW610EH 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD 255-1472-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW610EHA 
DPDT-NO/NC 100 350 1,500 18/25 Standard Version 8-SMD 255-1978-ND 9.14 8.40 7.46 6.35 AQW610S 
500 60 5,000 1.0/2.5 Economy Version 8-DIP 255-1979-ND 8.16 7.50 6.66 5.67 AQW612EH 
10 100 400 1,500 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1980-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW614 
100 400 1,500 27/50 Economy Version 8-SMD 255-2140-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW614A 
100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1351-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW614EH 
DPST-NC 100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD 255-1429-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW614EHA 
120 400 1,500 11/16 Economy Version 8-SMD 255-2142-5-ND 10.56 9.70 8.62 7.33 AQW654A 
120 400 1,500 11/16 Economy Version 8-SMD 255-2142-2-NDt 6250.00/1,000 AQW654AZ 
AQ Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
40 400 1,500 70/100 Low On Resistance | 8-SMD 255-2136-5-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW224NA 
40 400 1,500 70/100 Low On Resistance | 8-SMD 255-2137-2-NDt 5017.00/1,000 AQW224NAX 
9 DPST-NO 120 80 1,500 7/0 Low On Resistance 8-DIP 255-1972-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW225N 
120 80 1,500 7/0 Low On Resistance | 8-SMD 255-1562-5-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW225NA 
120 80 1,500 7/0 Low On Resistance | 8-SMD 255-1562-2-NDt 5017.00/1,000 AQW225NAX 
10 DPST-NO 50 200 1,500 30/50 Low On Resistance 8-DIP 255-1973-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW227N 
50 200 1,500 30/50 Low On Resistance | _8-SMD 255-1974-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW227NA 
AQY Series PhotoMOS Relays 
130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-DIP 255-1430-5-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 AQY210EH 
130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-SMD 255-1431-5-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 AQY210EHA 
120 350 1,500 20/25 with Current Limit 4-SOP 255-1433-5-ND 6.22 §.72 5.08 4.32 AQY210LS 
120 350 1,500 20/25 with Current Limit 4-SOP 255-1433-2-NDt 3683.00/1,000 AQY210LSX 
120 350 1,500 23.5/35 with Protection 4-SOP 255-1432-5-ND 6.17 5.67 5.04 4.29 AQY210KS 
120 350 1,500 23.5/35 with Protection 4-SOP 255-1432-2-NDt 3654.00/1,000 AQY210KSZ 
120 350 1,500 17/25 = 4-SOP 255-1434-5-ND 4.51 4.14 3.68 3.13 AQY210S 
120 350 1,500 17/25 — 4-SOP 255-2143-2-NDt 2668.00/1,000 AQY210SX 
120 350 1,500 17/25 = 4-SOP 255-2144-2-NDt 2668.00/1,000 AQY210SZ 
1000 60 1,500 0.34/0.7 = 4-SOP 255-1792-5-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 AQY212GS 
120 400 5,000 26/35 Economy Version 4-DIP 255-1435-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 AQY214EH 
SPST-NO 120 400 5,000 26/35 Economy Version 4-SMD 255-1436-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 AQY214EHA 
100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-1437-5-ND 4.51 4.14 3.68 3.13 AQY214S 
1 100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-2145-2-NDt 2668.00/1,000 AQY214SX 
100 400 1,500 25/35 — 4-SOP 255-2146-2-NDt 2668.00/1,000 AQY214SZ 
2000 60 2,500 0.11/0.18 = 4-SMD 255-1563-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY272A 
350 400 2,500 2.1/3.2 = 4-DIP Wide 255-1564-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY274 
1300 100 2,500 0.23/0.34 _— 4-SMD 255-1565-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY275A 
650 200 2,500 0.23/0.34 = 4-SMD 255-1566-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY277A 
500 60 1,500 0.85/2.5 _— 4-SOP 255-1795-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQY282S 
100 400 1,500 28/35 = 4-SOP 255-1796-5-ND 1.79 1.65 1.46 1.25 AQY284S 
130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-DIP 255-1983-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQY410EH 
120 350 1,500 18/25 — 4-SOP 255-1438-5-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQY410S 
120 350 1,500 18/25 = 4-SOP 255-1438-2-NDt 2987.00/1,000 AQY410SX 
SPST-NC 120 60 5,000 26/35 Economy Version 4-DIP 255-1984-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQY414EH 
100 400 1,500 26/35 = 4-SOP 255-1439-5-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQY414S 
100 400 1,500 26/35 i 4-SOP 255-2152-2-NDt 2987.00/1,000 AQY414SX 
100 400 1,500 26/35 = 4-SOP 255-2153-2-NDt 2987.00/1,000 AQY414SZ 
AQZ Series Power PhotoMOS Relays 
4000 60 2,500 0.05/0.09 — 4-SIP 255-1567-ND 8.97 8.24 7.32 6.23 AQZ102 
12) SESEENO 2600 100 2,500 0.08/0.17 = 4-SIP 255-1568-ND 897 8.24 7.32 —6.28 AQZ105 
3000 60 2,500 0.11/0.18 = 4-SIP 255-1569-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ202 
500 400 2,500 2.1/3.2 = 4-SIP 255-1985-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ204 
5 SPST-NO 2000 100 2,500 0.23/0.34 — 4-SIP 255-1570-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ205 
1800 100 2,500 2.4/3.2 Volt Sensing 4-SIP 255-1987-ND 11.37 10.44 9.28 7.89 AQZ205D 
1000 200 2,500 0.70/1.10 =. 4-SIP 255-1571-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ207 
5 SPST-NC 500 400 2,500 2.8/4.0 = 4-SIP 255-2154-5-ND 13.28 12.20 10.84 9.22 AQZ404 


t+ Tape and Reel 


SIP Conformal Coated Solid State Relays 


AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent noise resistance with an integrated snubber circuit 
and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 
applications such as motor speed control and light dimming. 


Input Dropout} Output Output 
Contact | Voltage (DC) | Voltage |Current (A)| Voltage (AC) Digi-Key Price Each Panasonic 
Arrange. | (min./max.) | (min.) |(min./max.)| (min./max.) Type Part No. i 25 50 100 | Part No. 
4/6 0.5 255-1168-ND® 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT5VDC 
9.6/14.4 1.2 0.025/2 75/250 Zero-Cross 255-1169-ND 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT12VDC 
43 e 4 ECdS 
4 SPST-NO 21.6/26.4 2.4 255-1170-ND 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT24VDC 
4-O1.2954 254 2.54 4/6 0.5 255-1174-ND@ 10.88 9.99 8.88 7.55 | AQ2A2-C1-T5VDC 
Ke KS KA 9.6/14.4 1.2 | 0.025/2 75/250 |Phase Controlled |255-1175-ND 10.88 9.99 8.88 7.55 | AQ2A2-C1-T12VDC 
21.6/26.4 2.4 255-1176-ND® 10.88 9.99 8.88 7.55 | AQ2A2-C1-T24VDC 
Dim. in mm 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2205 


Panasonic gp solid State Relays 


Panasonic Electric Works 


Features: 


¢ SSRs are designed for Power Switching applications such as heater control, printing machines and machine tool 
controls * High dielectric strength of 1,500V between input and output 


Dimensions in mm Input Output Output Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Voltage | Current (A) Package Part No. i 25 50 100 Part No. 
4~6 75 ~ 250 10 Screw Terminal | 255-1535-ND 35.33 32.45 28.84 24.52 AQR10A2-S-Z4/6VDC 
18 ~ 28 75 ~ 250 20 Screw Terminal | 255-1539-ND 24.07 20.97 20.19 19.42 AQR20A2-S-Z18/28VDC 
4~6 255-1542-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 AQR30A2-S-Z4/6VDC 
10 ~ 18 75 ~ 250 30 Screw Terminal | 255-1540-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 AQR30A2-S-Z10/18VDC 
18 ~ 28 255-1541-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 AQR30A2-S-Z18/28VDC 
4~6 255-1545-ND 62.26 54.23 52.23 50.22 AQR40A2-S-Z24/6VDC 
10 ~ 18 75 ~ 250 40 Screw Terminal | 255-1543-ND 62.26 54.23 52.23 50.22 AQR40A2-S-Z10/18VDC 
18 ~ 28 255-1544-ND 62.26 54.23 52.23 50.22 AQR40A2-S-Z18/28VDC 
SHARP Solid State Fy ® Input Output 
Po R | D Reel Current” | Voltage | Current | Holding Tube 
> Voltage} (mA) VRMS |IT(RMS)) Current |Package| Digi-Key Price Each Sharp 
ri locas elaysS Fig. |Typical |Win.]Max-] Max. | (A) |(mA)Max.| Type | Part No. 1 10 25 | Part No. 
1 12 5 50 | 120 15 25 16-Dip | 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 | PR21HD22NSZ 
_ 5 50 | 240 15 25 16-Dip | 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 | PR31HD22NSZ 
2 12 10 | 50 | 120 15 25 16-Dip | 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 | S101DH1 
10 | 50 | 120 03 25 8-Dip | 425-2603-5-ND® 88 15 68 | PR23MF11NSZF 
10 | 50 | 120 0.9 25 8-Dip | 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 | PR29MF11NSZ 
10 | 50 | 240 0.3 25 8-Dip | 425-2647-5-ND® 98 83 75 | PR33MF51NSZF 
3 1.2 10 | 25 | 240 0.6 25 8-Dip | 425-2369-5-ND® 1.63 1.38 1.25 | PR36MF12NSZF 
10 | 50 | 240 0.9 25 8-Dip | _425-2561-5-ND® 1.50 1.27 1.15 | PR39MF51NSZF 
10 | 50 | 240 1.2 25 8-Dip | 425-2562-5-ND® 1.65 1.38 1.17 | PR3BMF51NSKF 
— | 10 | 240 0.6 25 8-Dip | 425-2369-5-ND® 1.63 1.38 1.25 | PR36MF12NSZF 
425-2664-1-ND@t 84 — 63 | PR22MA11NXPF 
4] 12 [— | 10 | 120 | 0.15 3.5 | 6-SMD | 495.9664-2-NDot 294,00/1,000 PR22MA11NXPF 
5 12 10 | 50 | 120 0.15 3.5 6-Dip | 425-2602-5-ND® 68 58 53 | PR22MATINTZF 
‘ 10 | 50 | 240 0.15 3.5 6-Dip | 425-2604-5-ND® 15 64 58 | PR32MA11NTZF 
@ RoHS Compliant +t CutTape + Tape and Reel 
7 . ® 
Leading Innovation >>> PhotoRelay Photocou plers Reel 
Input Current Output 
VE Imin | Imax | VRange | Circuit Ton/Toff Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Toshiba 
Fig. | (led) | (mA) | (mA) (V) Imax (ms/ms) Package | Part No. 1 10 100 ty. Pricing Part No. 
1.15 5 25 0~60 | 400mA 2/0.5 4-SOP | TLP172AF-ND® 1.75 1.40 1.05 _— — | TLP172A(F) 
1.15 i) 25 | 0~350 | 110mA Ww 4-SOP | TLP172GF-ND® 1.68 1.34 1.01 _— — | TLP172G(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 110mA Ww 4-SOP | TLP172GFCT-ND@t 1.78 1.43 1.07 2,500 912.64/M | TLP172G(TP,F) 
1.15 iS 25 0~60 | 500mA 2/0.5 4-Dip | TLP222AF-ND@ 1.53 1.22 92 _ — | TLP222A(F) 
1.15 5 25 | 0~350 | 120mA WW 4-Dip | TLP227GNF-ND® 1.78 1.42 1.07 _ — | TLP227G(N,F) 
1.15 5 25 | 0~350 | 120mA 0.3/0.1 4-Dip | TLP222GF-ND@ 1.35 1.08 81 _ — | TLP222G(F 
1.15 5 25 | 0~320 | 120mA WW 4-SOP | TLP176GAF-ND® 2.45 1.96 1.53 _ — | TLP176GA(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 120mA Ww 8-Dip | TLP224G-2F-ND@ 4.05 3.25 2.53 _ — | TLP224G-2(F) 
1.15 5 25 0~48 | 500mA 2 4-Dip | TLP227AF-ND@ 1.78 1.43 1.07 _ — | TLP227A(F) 
1 1.15 5 25 | 0~320 | 120mA WW 4-Dip | TLP227GAF-ND® 2.08 1.67 1.25 _ — | TLP227GA(F) 
1.15 10 30 0~20 | 300mA | 500us/500ps | 4-SOP | TLP3131FCT-ND@t 5.94 4.76 4.01 2,500 3682.80/M | TLP3131(TP,F) 
1.15 10 30 0~32 | 80mA | 500us/500ps | 4-SSOP | TLP3213FCT-ND@t 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M | TLP3213(TP15,F) 
1.15 10 30 0~32 | 300mA | 500us/500ps | 4-SSOP | TLP3215FCT-ND@t 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M | TLP3215(TP15,F) 
1.15 5 50 0~80 | 120mA | 500us/200ps | 4-SSOP | TLP3217FCT-ND@t 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M | TLP3217(TP15,F) 
1.15 10 30 0~80 | 80mA | 300us/300ps | 4-SSOP | TLP3220FCT-ND@t 6.80 5.44 4.59 1,500 4250.00/M | TLP3220(TP15,F) 
1.15 10 30 0~20 | 450mA | 500us/500ps | 4-SSOP | TLP3231FCT-ND@t 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M | TLP3231(TP15,F) 
1.15 5 25 | 0~280 | 90mA 0.5/1 4-SOP | TLP4172GFCT-ND@t 2.26 1.81 1.41 2,500 1263.78/M | TLP4172G(TP,F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 120mA 1/3 4-SOP | TLP4176GFCT-ND@t 2.87 2.30 1.79 2,500 1605.24/M | TLP4176G(TP,F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 150mA 1/3 4-Dip | TLP4227GF-ND@ 2.32 1.86 1.40 _ — | TLP4227G(F) 
1.15 5 25 | 0~350 | 120mA WW 8-SOP | TLP227G2NFCT-ND@t 2.70 2.16 1.68 1,500 1530.00/M | TLP227G-2(TP1,N,F) 
1.15 5 25 | 0~320 | 120mA WV 8-SOP | TLP206GAF-ND@ 5.57 4.46 3.47 = — | TLP206GA(F) 
1.15 i) 25 0~48 | 500mA 2/0.5 8-Dip | TLP222A-2F-ND® 2.48 1.98 1.49 _ — | TLP222A-2(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 120mA WW 8-Dip | TLP222G-2F-ND@ 2.38 1.90 1.43 _ — | TLP222G-2(F) 
1.15 5 25 | 0~320 | 120mA Ww 8-Dip | TLP227GA-2F-ND@ 4.03 3.23 2.51 = — | TLP227GA-2(F) 
2) | 4.15 5 50 | 0~350 | 120mA 1/3 8-Dip | TLP4006GF-ND@ 3.69 2.95 2.30 _ — | TLP4006G(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 100mA Ww 8-Dip | TLP4007GF-ND@ 2.46 1.97 1.54 _ — | TLP4007G(F) 
1.15 5 25 | 0~280 | 90mA WW 8-SOP | TLP4027GFCT-ND@t 3.69 2.95 2.30 2,500 2065.14/M | TLP4027G(TP,F) 
1.15 5 25 | 0~280 | 90mA 0.5/1 8-SOP | TLP4202GFCT-ND@t 417 3.34 2.60 2,500 2334.78/M | TLP4202G(TP,F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 100mA 0.5/1 8-Dip | TLP4222G-2F-ND@ 2.86 2.29 1.78 _ — | TLP4222G-2(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 150mA 1/3 8-Dip | TLP4227G-2F-ND@ 3.21 2.57 2.00 = — | TLP4227G-2(F) 
1.33 10 20 0~48 2.5A 1.5/0.4 6-Dip | TLP3542-ND 8.60 6.88 5.81 _ — | TLP3542 
1.33 10 20 0~ 48 2.5A 1.5/0.4 6-Dip | TLP3542F-ND® 8.60 6.88 5.81 _ — | TLP3542(F) 
Fig.4 NEW! 1.15 5 30 0~80 | 1.25A 3/1 6-SOP | TLP3120F-ND® 8.00 6.40 5.40 _ — | TLP3120(F) 
1.15 5 25 | 0~160 | 200mA 1.5/1 6-SOP | TLP197DF-ND® 2.45 1.96 1.47 — — | TLP197D(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 120mA Ww 6-SOP | TLP197GFCT-ND@t+ 2.45 1.96 1.47 2,500 1254.40/M | TLP197G(TP,F) 
3 | 1.15 5 25 | 0~280 | 90mA 0.5/1 6-SOP | TLP4192GFCT-ND@t 2.26 1.81 1.41 2,500 1263.78/M | TLP4192G(TP,F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 150mA 1/3 6-Dip | TLP4597GF-ND@ 2.25 1.81 1.41 _ — | TLP4597G(F) 
1.15 5 25 0~48 | 500mA 2/0.5 6-Dip | TLP592AF-ND® 1.39 1.11 84 _ — | TLP592A(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 110mA Ww 6-Dip | TLP592GF-ND@ 1.65 1.33 1.00 _ — | TLP592G(F) 
1.15 5 25 | 0~ 280 | 120mA WW 6-Dip | TLP597GF-ND@ 1.91 1.53 1.15 _ — | TLP597G(F) 
AAS. |. 75 25 | 0~ 480 | 100mA 1.5/1 6-Dip | TLP797JF-ND® 3.21 2.57 2.00 _ — | TLP797J(F 
4 | 1.15 5 25 | 0~ 280 | 120mA 1/3 6-SMD | TLP4197GFCT-ND@+ NEW! 2.87 2.30 1.79 2,500 1605.24/M | TLP4197G(TP,F) 
@ RoHS Compliant tCutTape + For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND. 
Output Output OPTEK 
Input Current (A) Voltage Digi-Key Price Each Technology 
Voltage Maximum Maximum Part No. 1 100 250 Part No. 
10 250 365-1484-ND 12.27 11.78 11.33. | OSSRDOOO1A 
15 250 365-1485-ND 12.59 12.08 11.62 | OSSRDOO02A 
4~32 25 250 365-1486-ND 13.22 12.69 12.20 | OSSRDO003A 
40 250 365-1487-ND 15.72 15.09 14.51 | OSSRDOO04A 
25 480 365-1488-ND 27.52 26.42 25.40 | OSSRDOOOSA 
40 480 365-1489-ND 28.92 27.76 26.70 | OSSRDOOOGA 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2206 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. MOSFET Relays — 


Omron's G3VM relays are PCB and SMT solid state switches that are capable of controlling voltages up to 600V. Extremely low input currents, low ON-State Resistance and small packages make these relays ideal for microprocessor and logic 
switching. Current limiting input resistor required for operation. Packages include 4, 6 and 8 pin Dip, SMT, or SOP packages or use the extremely small 4-SSOP package for extremely small board space requirements. Relays will switch both AC or DC voltages. 


Contact Input Input Output Output ON Digi-Key Price Each Omron Fig. 1 — G3VM-LR Series 
Fig. Form Voltage |Current (mA) | Volt. (Peak)| Current | Resist. () | Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
G3VM Series — Ultra Small MOSFET Relays 
SPST-NO | 1.15V] 10~30 20V 300mA 1.2 4-SSOP | 21622-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR1 
SPST-NO | 1.15V | 7~30 20V 160mA 8 4-SSOP | 22075-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 80mA 1 4-SSOP | 21623-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR3 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 250mA 1 4-SSOP | 21624-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR4 
4 [-SPST-NO_| 1.15v |_10~30 40V 300mA 15 4-SSOP_| 21625-ND 10.81 9.73 8.65 | G3VM-41LR5 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 120mA 15 4-SSOP | 21626-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR6 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 140mA 10 4-SSOP | 22700-ND 21.38 19.24 17.10 | G3VM-41LR11 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 120mA 12 4-SSOP | 22701-ND 21.38 19.24 17.10 | G3VM-41LR10 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 6ov | 400mA 12 4-SSOP | 22715-ND 19.10 17.19 15.28 | G3VM-61LR 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 80V 120mA 12 4-SSOP_| 22702-ND 18.95 17.06 15.16 | G3VM-81LR 
G3VM Series — Solid State MOSFET Relays 
SPST-NO | 1.15V | 7-30 20V 300mA 15 4-SoP | 22077-ND 472 4.25 3.78 | G3VM-21GR1 
SPST-NO | 1.15V | 7~30 20V 160mA 8 4-SOP | 22076-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 80mA 25 4-SOP | 22115-ND 472 4.25 3.78 | G3VM-41GR3 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 250mA 2 4-SOP | 22116-ND 472 4.25 3.78 | G3VM-41GR4 Fig. 2— G3VM Series 
SPST-NO_| 1.15V | 10~30 40Vv 300mA 15 4-SoP_| 22078-ND 4.72 4.25 3.78_| G3VM-41GR5 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 120mA 15 4-S0P | 22079-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-41GR6 
SPST-NO | 1.15V | 10~50 80V 200mA 8 4-SOP | 22703-ND 11.93 10.74 9.54 | G3VM-81GR1 2, 
SPST-NO | 1.15V | 10~50 80V 40mA 25 4-SOP | 22704-ND 11.93 10.74 9.54 | G3VM-81GR 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 22 4-Dip | 2150-ND 2.39 2.15 1.92 | G3VM-2 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 350V__ | 120mA 22 4-SMT_| 2151-ND 2.46 2.22 1.97 | G3VM-2F 
SPST-NO | 1.15V | 10~50 350V | 300mA 35 4-Dip | 22710-ND 4.13 3.72 3.30 | G3VM-2L 
SPST-NO | 1.15V | 10~50 350V | 300mA 35 4-SMT_ | 22711-ND 4.13 3.72 3.30 | G3VM-2FL 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 22 6-Dip | 2152-ND 2.35 212 1.88 | G3VM-3 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 22 6-Dip | 22712-ND 4.70 4.23 3.76 | G3VM-3L ; , , 
sPsT-No | 115V | 5-25 350V__ | 120mA 22 6-SMT_| 22713-ND 4.00 3.60 3.20 | G3VM-3FL MOSFET relays boast performance with long life, low input 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 350V | 120mA 22 6-SMT_| 2153-ND 2.39 2.15 1.92 | G3VM-3F-S drive, and high-speed response to handle minute analog 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 100mA 22 8-Dip | Z154-ND 4.82 4.34 3.86 | G3VM-W signals with minimum current leakage. The standard G3VM 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 100mA 22 8-SMT | Z155-ND 4.82 4.34 3.86 | G3VM-WE MOSFET relays have dielectric strength of 2,500 VAC between 
DPST-NO | 1.15V | 10~50 350V 120mA 35 8-SMT_ | Z2705-ND 8.08 7.27 6.46 | G3VM-WFL 1/0 terminals (except SOP relays). 
SPST-NO_| 1.15V | 7.5 ~ 25 60V 300mA 14 6-Dip _| 2156-ND 2.39 2.15, 1.92 | G3VM-V 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 14 6-SMT | Z157-ND 2.39 2.15 1.92 | G3VM-VF 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 2 6-Dip | 2227-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XN-S 6-SOP 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 2 6-SMT | 2228-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XNF-S 
SPST-NO | 1.15V | 7.5 ~25 4oov | 150mA 12 6-Dip | 2229-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4N-S 
SPST-NO_| 1.15V | 7.5 ~ 25 4oov__|_150mA 12 6-SMT_| 2230-ND 9.03 8.13 7.22 _| G3VM-4NF-S 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 60V 300mA 12 4-SoP | 21039-ND 3.02 272 2.42 | G3VM-St 
SPST-NO | 1.15V | 5~50 200V 50mA 30 4-SOP | 22507-ND 7.56 6.81 6.05 | G3VM-201G 
SPST-NO | 1.15V | 5~50 200v | 200mA 8 6-SOP | 22709-ND 4.63 447 3.70 | G3VM-201H1 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 4-Dip | 22089-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401A 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 4oov__|_120mA 35 6-DiP_| 22091-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401B 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 4oov | 120mA 35 4-SMT | 22090-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401D Dessnet 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 6-SMT | 22092-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401E include 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 4-SOP | Z2095-ND 477 4.30 3.82 | G3VM-401G shaded pins 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 6-SOP | 22096-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-401H for 4-SOP 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 4oov__|_120mA 35 6-Dip _| 22093-ND. 5.56 5.01 4.45 | G3VM-401BY 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 4oov | 120mA 35 6-SMT | 22094-ND 571 5.15 457 | G3VM-401EY 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 8-Dip | 22097-ND 7.65 6.89 613 | G3VM-402C 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 8-SMT | 22098-ND 7.65 6.89 613 | G3VM-402F 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 120mA 35 8-SOP | 22099-ND 7.65 6.89 613 | G3VM-402J 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 6oov | 100mA 35 6-Dip _| 21040-ND. 8.60 774 6.88 | G3VM-601BY 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 6oov | 100mA 35 6-SMT | 21041-ND 8.78 791 7.03 | G3VM-GO1EY 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 35 4-Dip | 22080-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351A 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 35 6-Dip | 22081-ND 3.54 3.19 2.84 | G3VM-351B 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 35 8-Dip | 22086-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352C 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 350V__ | 120mA 35 4-SMT_| 22082-ND. 3.72 3.35 2.98 | G3VM-351D Bias 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 350V | 120mA 35 6-SMT | 22083-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351E : ; 292 6-0.8 
> | DPST-NO | 115V | 5~25 350V | 120mA 35 8-SMT | 22087-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352F ! 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 110mA 35 4-SOP | 22084-ND 4.55 4.10 3.65 | G3VM-351G 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 110mA 35 6-SOP | 22085-ND 6.41 5.77 5.13 | G3VM-351H 
DPST-NO_| 1.15V | 5-25 350V__ | 110mA 35 8-SOP__| 22088-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352J 
DPST-NO | 1.15V | 5-25 200V | 150mA 25 8-Dip | 21042-ND 17.70 75.93 7416 | G3VM-354C 
DPST-NC | 1.15V | 5~25 350V | 100mA 25 8-Dip | 22453-ND 8.96 8.07 747 | G3VM-354C1 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 200v. | 150mA 25 8-SMT | Z1043-ND 17.89 16.11 14.32 | G3VM-354F 
DPST-NC | 1.15V | 5~25 350V | 100mA 25 8-SMT | 22454-ND 9.01 8.12 7.22 | G3VM-354F1 
DPST-NC_| 1.15V_ | 5~25 350V__ | 120mA 25 8-SOP_| 72455-ND 17.89 16.11 14.32 | G3VM-354J 
DPST-NC | 1.15V | 5-25 350V 90mA 25 8-SOP | 22456-ND 12.28 11.05 9.82 | G3VM-354J1 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 150mA 25 4-Dip | 21044-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353A 
SPST-NC | 1.15V | 5~25 350V | 100mA 15 4-Dip | 22445-ND 5.26 474 4.21 | G3VM-353A1 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 150mA 25 6-Dip | 21045-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353B 
SPST-NC_| 1.15V | 5-25 350V__| 100mA 50 6-Dip _| 22447-ND 4.83 4.35 3.87_| G3VM-353B1 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 4oov | 150mA 25 4-SMT | Z1046-ND 9.97 8.98 7.98 | G3VM-353D 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 150mA 25 6-SMT | 21047-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353E 
SPST-NC | 1.15V | 5~25 350V | 100mA 50 6-SMT | 22448-ND 4.95 4.46 3.97 | G3VM-353E1 
SPST-NC | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 25 6-SOP | 22451-ND 8.57 771 6.86 | G3VM-353H 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 60V 500mA 2 4-Dip _ | 22100-ND 4.16 3.75 3.33_| G3VM-61A1 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 60V 500mA 2 4-SMT_ | Z2101-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61D1 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 60V 500mA 2 6-Dip | 22102-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61B1 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 60V 500mA 2 6-SMT | 22103-ND 4.32 3.89 3.46 | G3VM-61E1 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 6ov | 400mA 8 4-SOP | Z2106-ND 3.88 3.50 3.41 | G3VM-61G1 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 6ov__|_400mA 2 6-SOP_| Z2107-ND 4.16 3.75 3.33_| G3VM-61H1 
SPST-NO | 1.33V | 10~20 60V 2.5A 10 6-SMT | 22443-ND 20.27 18.25 16.22 | G3VM-61ER 
DPST-NO | 1.15V | 10~30 60V 500mA 2 8-Dip | 22708-ND 6.58 5.92 5.26 | G3VM-62C1 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 60V 500mA 2 8-SMT | 22108-ND 6.58 5.92 5.27 | G3VM-62F1 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 6ov | 400mA 2 8-SOP | 22109-ND 9.28 8.36 7.43 | G3VM-62u1 
DPST-NO_| 1.15V | 5-25 20V 150mA 4 8-Dip _| 22706-ND 5.77 5.20 4.62 | G3VM-22C0 
DPST-NO | 1.15V [5-25 20V 150mA 4 8-SMT | 22707-ND 5.60 5.04 4.48 | G3VM-22F0 aoo08— 
SPST-NO | 1.15V | 5~30 80V 350mA 1.2 4-SOP | 22459-ND 9.65 8.69 7.73 | G3VM-81G1 6.15 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 80v | 1250mA] 15 6-SOP | 22110-ND 21.02 18.92 16.82 | G3VM-81HR a = 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 4oov | 150mA 12 6-Dip | 2158-ND 4.37 3.94 3.50 | G3VM-6 : i ie toh? 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 4oov__|_150mA 12 6-SMT_| 2159-ND 4.37 3.94 3.50 | G3VM-6F : obi bs 
SPST-NO | 1.15V | 5-25 350V | 120mA 35 4-S0P | Z160-ND 2.76 2.49 2.21 | G3VM-S2 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 35 6-SOP_ | Z161-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-S3 
SPST-NO | 1.15V | 5~25 200v | 150mA 35 4-SOP | 2162-ND 2.76 2.49 2.21 | G3VM-S5 
DPST-NO |1.15V| 5~25 350V | 120mA 22 8-SOP_ | Z163-ND 6.14 5.53 4.91 | G3VM-SWS 
DPST-NO | 1.15V | 5-25 60V 200mA 2 8-SOP_| Z164-ND 9.38 8.45 7.51_| G3VM-SY 
SPST-NO/NC] 1.15V | 5~25 350V | 120mA 25 8-Dip | 22460-ND 13.65 72.29 70.93 | G3VM-355CR 
SPST-NO/NC] 1.15V | 5~25 350V | 120mA 25 8-SMT | 22461-ND 13.65 42.29 10.93 | G3VM-355FR 
SPST-NO/NC] 1.15V | 5~25 350V | 120mA 25 8-SOP | 22462-ND 13.16 11.85 10.53 | G3VM-355JR 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 350V | 120mA 22 8-Dip | 22508-ND 8.08 7.28 6.47 | G3VM-WL 
DPST-NO | 1.15V | 5~25 200v | 200mA 5 8-SOP_ | Z2509-ND 7.56 6.81 6.05 | G3VM-202J1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2207 


OMRON. Power Solid State Relays 


G3M and G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board space. Perfect for controlling 
pumps, alarms, solenoids and other inductive/capacitive loads. Use zero-cross for general power switching or highly 
inductive loads or use Phase Controlled for output control of motor speed controls or light dimming. The G3R relays are 


Fig. 1 — G3M Series 


Features: * Zero-cross or Phase 


Control type * Thin design for high- 
density PCB applications » DC 
input — AC output for 2A load 


« Footprint compatible with industry 
standard 1/0 modules * Low cost 
Characteristic Data: * Operate 
time: 1ms maximum * Output ON 


Fig. 2 — G3MB/MC Series 


drop-in replacements to the popular G2R Electromechanical relays. Perfect for compact Din-Rail mounting and applications 
requiring the long life of solid state relays. G3TC series are replacement to standard 1/0 modules. Replaces Opto22, Gordos 
and many other I/O modules. Perfect for multiple output controls. 


Features: * Low-cost, subminiature, 
PCB-mounting, solid-state relay 
switching 2A © DC input: AC output 
for 2A load at 25°C * Mono-block 
lead frame facilitates heat dissipation 
without use of heat sink * Smaller 
Footprint (Approximately 20% 
smaller than G3MB) is ideal for close 


PCB Mounting applications Built-In 


Snubber Circuit Characteristic Data: 


* Leakage Current: 1.5mA maximum 


* Operating Temperature: -30°C ~ 


Ly 13 


“Max. 


Features: * Input / Output Modules that have the same 
«Incorporating an easy-to-see 
Characteristic Data: * Leakage 
Current: 5uA maximum * Operating Temperature: -30°C ~ 
80°C * For socket use Z855-ND 


Features: * Standard sized I/O modules for replacement to 
OPT022, Continental and Gordos relays 


Features: « Ideal for panel mounted applications * Compact 
aluminum PCB and power elements used * Quick-connect 
#110 input terminals and #250 output connections 


voltage drop: 1.6V (RMS) maximum 
«Leakage Current: 2mA maximum 
; (at 100VAC); 5mA maximum (at 
2 if L E 10.16 200VAC) * Operating Temperature: LTT I 
7.624 112.7- -30°C ~ 80°C (BOTTOM VIEW) 80°C 
Fig. 3 — G3S Series 
Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Voltage Voltage (Peak) Current Features Part No. 25 50 | Part No. 
G3M Series — Standard Sip Package — RoHS Compliant 
4~6 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Z903-ND 7.60 6.84 6.08 | G3M-102PL-US-4-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Z904-ND 7.60 6.84 6.08 | G3M-102PL-US-4-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Phase Z905-ND 7.60 6.84 6.08 | G3M-102PL-US-4-DC24 
1 4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Controlled | Z906-ND 8.52 7.67 6.82 | G3M-202PL-US-4-DC5 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z908-ND 8.52 7.67 6.82_| G3M-202PL-US-4-DC24 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Zero Cross | Z900-ND 9.27 8.35 7.42 | G3M-202P-US-4-DC5 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z902-ND 9.27 8.35 7.42_| G3M-202P-US-4-DC24 
G3MB Series — Mini Sip Package — RoHS Compliant 
4~6VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A 2912-ND 4.08 3.67 3.27 | G3MB-102PL-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A 2913-ND 4.08 3.67 3.27 | G3MB-102PL-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Phase Z914-ND 4.08 3.67 3.27 | G3MB-102PL-DC24 
4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Controlled | Z915-ND 4.54 4.09 3.64 | G3MB-202PL-DC5 
2 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z916-ND 4.54 4.09 3.64 | G3MB-202PL-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z917-ND 4.54 4.09 3.64 | G3MB-202PL-DC24 Fig. 4— G3D Series 
4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z909-ND 5.02 4.52 4.02 | G3MB-202P-DC5 9- 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Zero Cross | Z910-ND 5.02 4.52 4.02 | G3MB-202P-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z911-ND 5.02 4.52 4.02 | G3MB-202P-DC24 
G3MC Series — Micro Sip Package — RoHS Compliant 
4~6VDC 75 ~ 132 VAC ~1A Phase Z1196-ND 3.69 3.32 2.96 | G3MC-101PL-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~1A Controlled | 21197-ND 3.69 3.32 2.96 | G3MC-101PL-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC A~1A Z1198-ND 3.69 3.32 2.96 | G3MC-101PL-DC24 
4~6VDC 75 ~ 132 VAC 1~1A Z1195-ND 4.02 3.63 3.22 | G3MC-101P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~1A Zero Cross | Z1236-ND 4.02 3.63 3.22 | G3MC-101P-DC12 
2 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC A~1A Z1237-ND 4.02 3.63 3.22 | G3MC-101P-DC24 
SPST-NO 4~6 VDC 75 ~ 264 VAC 1~1A Phase 22521-ND 4.27 3.84 3.42 | G3MC-201PL-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC A~1A Controlled | Z2523-ND 3.93 3.54 3.15 | G3MC-201PL-DC12 
4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~1A 22520-ND 4.63 417 3.71 | G3MC-201P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC ~1A Zero Cross | Z2522-ND 4.63 417 3.71 | G3MC-201P-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC A~1A 22524-ND 4.63 417 3.71_| G3MC-201P-DC24 
G3S/G3D SSR Relay’s — RoHS Compliant 
9.6 ~ 14.5VDC 100 ~ 240VAC 1A 22766-ND 14.03 12.63 = 11.22 | G3S-201PL-US DC12 
3 | SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 100 ~ 240VAC 1.2 _ 22768-ND 15.35 13.82 12.28 | G3S-201PL-PD-US DC24 
19.2 ~ 28.8VDC 4 ~ 24VDC 1A Z2769-ND 10.25 9.23 8.20 | G3SD-Z01P-US DC24 
4 | SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 3 ~ 264VAC 6A =- 22770-ND 14.53 13.08 11.62 | G3DZ-2R6PL DC24 
G3R Series — QC Style Package — RoHS Compliant 
4~6VDC 4 ~32 VDC AA Phase Z1190-ND 18.53 16.68 14.83 | G3R-IDZR1SN-DC5 
SPST-NO 12 ~24 VDC 4 ~32 VDC AA Controlled | 21191-ND 18.53 16.68 14.83 | G3R-IDZR1SN-DC12-24 
100 ~ 240 VAC 4 ~32VDC AA Z1234-ND 23.34 21.01 —-18.68_| G3R-IAZR1SN-AC100/240 
5 5 ~ 24 VDC 4~60 VDC 01 ~ 2A Z1193-ND 20.69 1862 16.55 | G3R-ODX02SN-DC5-24 
SPST-NO 5 ~ 24 VDC 40 ~ 200 VDC 01~15A | Foo cross | Zt194-ND 23.79 21.42 19.04 | G3R-0D201SN-DC5-24 
5 ~ 24 VDC 75 ~ 264 VAC .05 ~ 2A Z1192-ND 2267 20.41 18.14 | G3R-OA202SZN-DC5-24 
5 ~ 24 VDC 75 ~ 264 VAC .05 ~ 2A Z1235-ND 30.70 27.64 24.57 _| G3R-OA202SLN-DC5-24 
G3TC I/O Modules — Standard Sip Package 
180 ~ 280 VAC/DC 4.5 ~6 VDC 50mA 22018-ND@ 15.21 13.69 = 12.17 _ | G3TC-IAC-5A AC/DC240 
spst-No| 90 ~ 140 VAc/DG 12 ~18 VDC 50mA Yellow Z2019-ND 13.79 12.41 11.04 | G3TC-IAC-15 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC 20 ~ 30 VDC 50mA 22020-ND® 13.79 12.41 11.04 | G3TC-IAC-24 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC 4.5 ~ 6 VDC 50mA 22021-ND@ 13.79 12.41 11.04 _| G3TC-IAC5 AC/DC120 footprint as the G2R 
2.5 ~8VDC 75 ~ 140 VAC 3A 22027-ND@ 14.33 12.90 11.47 | G3TC-OAC5-DC5 monitoring indicator 
SPST-NO 9 ~ 16 VDC 75 ~ 140 VAC 3A Black 22025-ND@ 14.33 12.90 11.47 | G3TC-OAC15-DC15 
18 ~ 32 VDC 75 ~ 140 VAC 3A Z2026-ND 1433 12.90 11.47 | G3TC-OAC24-DC24 
6 2.5 ~ 8 VDC 5 ~ 60 VAC 3A 22028-ND® 15.21 13.69 ——-12.17_| G3TCOAC5ADC5 
10-32 VDC/15-32 VAC 4.5 ~6VDC 50mA 22024-ND@ 13.65 12.29 10.93 | G3TC-IDC5-DC/AC24 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC 12 ~18 VDC 50mA White 22022-ND 13.65 12.29 10.93 | G3TC-IDC15-DC/AC24 
10-32 VDC/15-32 VAC 20 ~ 30 VDC 50mA Z2023-ND 13.65 12.29 10.93 | G3TC-IDC24-DC/AC24 
2.5 ~8VDC 5 ~ 60 VDC 3A 22031-ND® 14.47 = 13.02 11.58 | G3TC-ODC5-DC5 
SPST-NO 9~16 VDC 5 ~ 60 VDC 3A Red 22029-ND® 1447 = 13.02. 11.58 | G3TC-ODC15-DC15 
18 ~ 32 VDC 5 ~ 60 VDC 3A 22030-ND@ 1447 13.02. 11.58 | G3TC-ODC24-DC24 
2.5 ~ 8 VDC 5 ~ 200 VDC 1A 22032-ND@ 16.24 14.62 13.00 _| G3TC-ODC5A-DC5 
G3NE Series (QC Terminals) 
5VDC 75 ~ 264VAC 1~5A 22590-ND@ 15.53 13.99 12.43 | G3NE-205T-US-DC5 
SPStENO t2voc 75~264vac__| 1~5a | Ze ST0SS | 7o580.ND® 15.53 13.99 12.43 | G3NE-205T-US-DC12 
SPST-NO 5VDC 75 ~ 264VAC 1~5A Zero Cross | Z2591-ND@ 15.53 13.99 12.43 | G3NE-205TL-US-DC5 
4~6VDC 75 ~ 264VAC 1~10A Z175-ND® 17.07 15.37 = 13.66 | G3NE-210T-US-DC5 
7 | SPST-NO 9.6 ~ 14.1VDC 75 ~ 264VAC 1~10A | ZeroCross | Z176-ND 17.07 15.37 = 13.66 _ | G3NE-210T-US-DC12 
19.2 ~ 28.8VDC 75 ~ 264VAC 1~10A Z177-ND® 17.07 15.37 ___—*13.66_| G3NE-210T-US-DC24 
4~6VDC 75 ~ 264VAC 1~20A Z178-ND® 19.99 18.00 16.00 | G3NE-220T-US-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.1VDC 75 ~ 264VAC 1~20A | ZeroCross | Z179-ND® 19.99 18.00 16.00 | G3NE-220T-US-DC12 
19.2 ~ 28.8VDC 75 ~ 264VAC 1~20A Z180-ND 19.99 18.00 16.00 | G3NE-220T-US-DC24 
G3NA Series (Screw Terminals) 
5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1~5A Z165-ND@ 18.92 17.03 15.14 | G3NA-205B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Zero Cross | Z166-ND® 23.80 21.42 19.04 | G3NA-205B-AC100-120 
200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Z167-ND 23.80 21.42 ~—-19.04_| G3NA-205B-AC200-240 
4 ~ 32VDC 19 ~ 264VAC 1~10A Z918-ND® 19.35 17.42 15.48 | G3NA-210B-DC5-24 
SPST-NO 75 ~ 132VAC 19 ~ 264VAC 1~10A | ZeroCross | Z919-ND@ 25.18 2266 20.14 | G3NA-210B-AC100-120 
150 ~ 264VAC. 19 ~ 264VAC 1~10A Z920-ND 25.18 22.66 —-20.14_| G3NA-210B-AC200-240 
8 5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1~20A 22253-ND® 2452 22.07 19.62 | G3NA-220B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1~20A | ZeroCross | Z2583-ND® 29.47 26.53 23.58 | G3NA-220B-AC100-120 
200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC 1~20A 22584-ND@ 29.47 26.53 23.58 _| G3NA-220B-AC200-240 
4 ~ 32VDC 19 ~ 264VAC 1~25A Z921-ND® 25.16 2265 20.13 | G3NA-225B-DC5-24 
SPST-NO 75 ~ 132VAC 19 ~ 264VAC 1~25A | ZeroCross | Z922-ND@ 30.31 27.28 =. 24.25_| G3NA-225B-AC100-120 
150 ~ 264VAC 19 ~ 264VAC 1~25A Z923-ND 36.37 32.74 29.10 _| G3NA-225B-AC200-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC 1-25A | Jog cross | ZI 70-ND 54.41 48.98 43.54 | G3NA-425B-DC5-24 
100 ~ 120VAC 180 ~ 528VAC 1 ~ 250 Z171-ND 56.86 51.18 45.49 | G3NA-425B-AC100-120 


@ RoHS Compliant 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. Power Solid State Relays (cont) Fig. 8 — G3NA Series 


Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Voltage Voltage (Peak) Current Features Part No. 1 25 50 Part No. 
5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1 ~40A 7172-ND® 39.19 35.28 31.36 | G3NA-240B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1~40A | ZeroCross | Z173-ND 43.69 39.33 34.96 | G3NA-240B-AC100-240 
200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC 1 ~40A Z174-ND 43.69 39.33 _34.96_| G3NA-240B-AC200-240 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1-758 | Zero Cross | 22068-ND 78.40 70.56 62.72 | G3NA-275B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1~90A | Foro cross | 22070-ND 82.75 74.48 66.20 | G3NA-290B-UTU-DC5-24 ar ; 
100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC -1~90A Z2069-ND 82.75 74.48 66.20 | G3NA-290B-UTU-AC100-240 Features: Built-in varistor effectively absorbs external surges 
8 | spst-no 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC 2-208 | sero cross | 22586-ND@ 50.21 45.19 40.17 | G3NA-420B-DC5-24 * Protective cover for greater safety is standard * Operation 
100 ~ 240VAC 180 ~528VAC__| .2~20A 22585-ND@ 56.86 51.18 45.49 | G3NA-420B-AC100-240 Inetcatoy (ved FED) 's Haas Giver BigA Taadinumn Gk 
5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC 2~40A 72588-ND® 66.54 59.89 53.24 | G3NA-440B-DC5-24 iy q , 
SPST-NO| 400 ~ 240vac tao-s2avac_| 2~aoa | ZO CrOSs | 7ose7-NDe 7112 64.01 56.90 | G3NA-440B-AC100-240 BODHAG) 10m maximum at 200¥AG)!:* Operating, Temp 
5 ~ 24VDC 19 ~ 440VAC 1~75A 22071-ND 91.46 82.32 73.17 | G3NA-475B-UTU-DC5-24 : 
SPST-NO| 400 ~ 120VAC t9~44ovac__ | 1~75a_| 2288 | Zoo70-ND 9146 8232 7317 | G3NA-475B-UTU-acto0-240 | |_UTU models are VDE approved 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 440VAC 1~90A | Zero Cross | 22074-ND 100.17 90.16 80.14 | G3NA-490B-UTU-AC100-240 | | Fig. 9— Accessories 
G3NA-D2 Series 
8 | spsT-No 5 ~ 24VDC 4 ~ 220VDC 1 ~10A De Type | 2168-ND 34.51 31.07 27.62 | G3NA-D210B-DC5-24 
100 ~ 120VAC 4 ~ 220VDC 1 ~10A Z169-ND 35.86 32.28 28.69 | G3NA-D210B-AC100-240 
Accessories — RoHS Compliant 
Track Mount Heat Sink for up to 10A Relays (77 x 44mm) .. Z924-ND 13.58 12.23 10.87 | Y92B-N50 
Track Mount Heat Sink for 25A Relays (88.90 x 77mm) Z925-ND 21.95 19.76 17.56 | Y92B-N100 
9 | Track Mount Heat Sink for 40A Relays (100 x 104mm). Z926-ND 29.95 26.96 23.96 | Y92B-N150 Omron heat sinks are designed to dissipate heat buildup 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (100 x 100mm)... Z927-ND 14.70 13.23 11.76 | Y92B-A100 during normal operation. Pretapped holes allow exact 
Chassis Mount Heat Sink for 40A (150 x 100.5mm) . 2928-ND 21.20 19.08 16.96 | Y92B-A150N placement. Heat sink grease or a similar product should be 
— | Optional Din Rail Mount Bracket for use with G3NA Relays... 22251-ND 20.28 18.26 16.23 | RO-12FOR GINA used at the time of placement. 


@ RoHS Compliant 


NEC / BAK caliorniazaserntaboratories OCMOS FET Solid State Relays 


Vioad |! toad} PD | Ron | ton tof | Output Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| V mA |mW; Q ms ms Type |Package| Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing 
1 60 | 1800 | 560) 0.2 3.0 1.0 | 1ch NO Dip PS710A-1AA-ND@ 6.90 6.21 §.29 | — _ _ 
1 60 | 1800 | 560) 0.2 3.0 1.0 | 1chNO | SMT | PS710AL-1AA-ND® 6.53 5.88 5.01 |= = al 
1 60 | 2500 | 625) 0.1 5.0 0.2 | 1ch NO Dip PS710B-1A-A-ND® 7.83 7.05 6.00 | — _ _ 
1 60 | 2500 | 625) 0.1 5.0 0.2 | 1chNO |} SMT | PS710BL-1A-ND@ 8.15 7.34 6.25 | PS710BL-1ATR-ND® 1,000 4199.00 
1 80 | 2000 | 600 | 0.15 2.0 0.2 | 1ch NO Dip PS710E-1A-A-ND@ 7.88 7.09 6.04 | — - - 
1 80 | 2000 | 600 | 0.15 2.0 0.2 | 1chNO |} SMT | PS710EL-1A-ND® 8.00 7.20 6.14 | PS710EL-1ATR-ND® 1,000 4134.00 
1 100 | 350 | 560} 25 3.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7113-1AA-ND® 3.65 3.29 2.80 | — — = 
1 100 | 350 | 560} 25 3.0 0.2 | 1chNO |} SMT | PS7113L-1AA-ND® 3.75 3.38 2.88 | — — - 
2 | 100 | 350 | 375) 25 3.0 0.2 | 2chNO Dip PS7113-2AA-ND@ 9.63 8.67 7.38 | — _ =— 
2 | 100 | 350 | 375| 25 3.0 0.2 | 2chNO | SMT | PS7113L-2AA-ND® 5.33 4.80 4.09 | — - - 
1 250 | 200 | 560) 8.0 1.5 0.2 | 1ch NO Dip PS7122A-1A-A-ND@ 5.25 4.73 4.03 | — = = CI 
1 250 | 200 | 560) 80 15 0.2 | 1chNO} SMT | PS7122AL-1A-ND® 3.15 2.84 2.42 | PS7122AL-1ATR-ND® 1,000 1612.00 2 
1 250 | 200 | 560) 80 0.2 1.5 | Ich NC Dip PS7122A-1B-A-ND@ 4.15 3.74 3.19 | = _ - 
il 250 | 200 | 560) 80 0.2 1.5 | 1chNC | SMT | PS7122AL-1B-ND@ 3.28 2.95 2.52 | PS7122AL-1BTR-ND® 1,000 1586.00 _ LED Anode 
2 | 250 | 200 | 375| 80 | 15 | 0.2 | 2chNO| Dip | PS7122A-2A-A-ND® 5835.25 4.47 | — = = ” LED Cathode 
2 | 250 | 200 | 375) 80 1.5 0.2 | 2chNO |} SMT | PS7122AL-2A-ND@ 5.88 5.29 4.51 | PS7122AL-2ATR-ND® 1,000 3029.00 NC 
2 | 250 | 200 | 375) 80 | 02 | 1.5 | 2chNC | Dip | PS7122A-2B-A-ND® 875 788 671 | — — - MOSFET Drain 
2 | 250 | 200 | 375] 8.0 | 1.5/0.2 | 0.2/1.5] 1a+1b Dip PS7122A-1C-A-ND@ 6.20 5.58 4.76 |= _ — : MOSFET Source 
1 400 | 150 | 560] 30.0 1.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7141-1AA-ND@ 2.50 2.25 192 |= _ — 2 MOSFET Drai 
1 | 400 | 150 | 560 | 24.0 | 0.02 | 0.2 | tchNC | Dip | PS7141-1BA-ND® 3.23 2.91 2.48 | — = = ; rene 
2 | 400 | 150 | 375| 24.0 | 0.02 | 02 |1a&ib| Dip | PS7141-1CA-ND@ 6.78 6.10 5.20 | — = = 
2 | 400 | 150 | 375) 30.0] 1.0 0.2 | 2chNO|] Dip | PS7141-2AA-ND@ 4.95 4.46 3.80 | — = = 
2 | 400 | 150 | 375} 24.0 | 0.02 0.2 | 2chNC Dip PS7141-2BA-ND@ 6.33 5.70 485 | = _ — 
2 | 400 | 120 | 375] 35.0 2.0 1.0 | 2ch NO Dip PS7141C-2A-A-ND® 7.43 6.69 5.70 |= _ _ 
2 | 400 | 120 | 375 | 35.0 2.0 1.0 | 2chNO | SMT | PS7141CL-2A-ND@ 7.48 6.73 5.74 | PS7141CL-2ATR-ND® 1,000 3081.00 7 6 
1 400 | 120 | 240 | 50.0 1.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7141E-1A-A-ND® 2.10 1.75 1.48 | — _ _ rot 
1 400 | 120 | 240] 50.0 1.0 0.2 | 1chNO |} SMT | PS7141EL-1A-ND® 2.35 1.96 1.66 | PS7141EL-1ATR-ND@ 1,000 1173.00 
1 400 | 150 | 560] 30.0 1.0 0.2 | 1chNO |} SMT | PS7141L-1AA-ND® 2.22 2.00 1.71 |= — = vl lv vi 
1 400 | 150 | 560) 24.0 | 0.02 0.2 | 1chNC | SMT | PS7141L-1BA-ND@ 3.38 3.04 259 | — _- = i ae 
2 | 400 | 150 | 375| 24.0 | 0.02 0.2 | 2chNC | SMT | PS7141L-2BA-ND® 5.00 4.50 3.84 | — - - i i 
1 400 | 200 | 560] 10.0 5.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7142-1AA-ND@ 3.10 2.79 2.38 | = = = i > 
1 400 | 200 | 560) 12.0 0.2 5.0 | 1ch NC Dip PS7142-1B-A-ND® 5.25 4.73 4.03 | — _- — oh to 
2 | 400 | 200 | 375] 12.0 2.0 0.2 | 1a+1b} SMT | PS7142-1C-A-ND® 8.75 7.88 6.71 |= _ al 7 23 
2 | 400 | 200 | 375] 12.0 2.0 0.2 | 2chNO Dip PS7142-2A-A-ND® 8.30 TAT 6.37 | — = al 
1 400 | 200 | 560| 10.0 5.0 0.2 | 1chNO | SMT | PS7142L-1AA-ND® 3.15 2.84 2.42 |= - - 
7 | 400 | 200 | 560] 120 | 02 5.0 | 1chNc | SMT | PS7142L-1B-ND} 5.25 473 4.03 | PS7142L-1BTR-ND@ 7,000 | 2301.00 4. LED Anode 
2 | 400 | 200 | 375] 12.0 | 20.2 | 0.2/2 |1a+1b) SMT | PS7142L-1C-ND® 888 7.99 681 | — — = 2. LED Cathode 
2 | 400 | 200 | 375] 120) 20 | 02 | 2chNO| SMT | PS7142L-2-ND@ 5.85 5.27 4.49. | PS7142L-2ATR-ND® 1,000) 2652.00 3. LED Anode 
1 600 90 | 560} 50.0 1.5 0.2 | 1ch NO Dip PS7160-1AA-ND@ 4.80 4.32 3.68 | — _ — 4. LED Cathode 
2 | 600 90 | 375 | 50.0 1.5 0.2 | 2ch NO Dip PS7160-2AA-ND@ 10.45 9.41 8.02 | — = = 5. MOSFET 
2 | 600 | 90 | 375] 500 | 15 | 02 | 2chNO| SMT | PS7160L-2AA-ND® 825 «7436.33 | — = = 6 MOSFET 
3 60 600 | 300} 0.8 2.0 0.5 | 1chNO | SOP | PS7206-1AA-ND@ 4.25 3.83 3.26 | — _ _ 7. MOSFET 
3 | 100 | 400 | 300) 1.2 2.0 1.0 | 1chNO | SOP | PS7214-1AA-ND@ 4.13 3.72 317 |= =— — 8 MOSFET 
3 | 400 | 120 | 300] 30.0 2.0 0.2 | 1chNO | SOP | PS7241-1AA-ND@ 2.42 2.02 1.70 |= — _ 7 
3 | 400 | 120 | 300 | 30.0 0.2 2.0 | 1chNC | SOP | PS7241-1BA-ND@ 4.80 4.32 3.68 | — - _- 
3 40 100 | 100) 12.0 0.5 0.2 | 1chNO | SOP | PS7200A-1AA-ND@ 5.38 4.84 4.13 | PS7200A-1AATR-ND® 3,500 | 2756.00/M 
3 40 250 | 100} 1.5 1.0 0.2 | 1chNO | SOP | PS7200B-1AA-ND® 6.65 5.99 5.10 | PS7200B-1AATR-ND@ 3,500 | 3432.00/M 
3 40 250 | 100} 1.6 1.0 0.5 | 1chNO} SOP | PS7200E-1AA-ND® 8.40 7.56 6.44 | — = = 
3 40 160 | 100) 3.5 0.5 1.0 | 1chNO |} SOP | PS7200H-1AA-ND® 7.55 6.80 5.79 | PS7200H-1AATR-ND® 3,500 | 3887.00/M 
3 40 200 | 100} 2.0 0.5 1.0 | 1chNO | SOP | PS7200K-1AA-ND® 7.55 6.80 5.79 | PS7200K-1AATR-ND@ 3,500 | 3887.00/M 
3 | 40 | 120 | 200] 125 | 0.5 1.0 |1chNO | SOP | PS7200R-1AA-ND® 4.35 3.92 3.34 | PS7200R-1AATR-ND® 3,500 | 2236.00/M 
3 80 500 | 300} 1.2 0.5 0.5 | 1chNO | SOP | PS7205B-1A-ND@ 6.55 5.90 5.03 | PS7205B-1ATR-ND® 3,500 | 3380.00/M 
3 | 400 | 120 | 300] 30.0 2.0 0.2 | 1chNO | SOP | PS7241-1A-F3-ACT-ND@ 2.03 1.70 1.44 | PS7241-1A-F3-ATR-ND@ 3,500 | 881.40/M 
2 | 400 | 120 ) 180) 30.0 | 1/0.2 | 0.2/1 | 1a+1b | SOP | PS7241-1C-ND@ 11.03 9.93 8.46 | PS7241-1CTR-ND® 1,500 | 5707.00/M 
2 | 400 | 120 | 180 | 30.0 1.0 0.2 | 2chNO | SOP | PS7241-2AA-ND@ 8.75 7.88 6.71_| PS7241-2AATR-ND@ 1,500 | 3614.00/M 
2 | 400 | 120 | 180] 30.0 0.2 1.0 | 2chNC | SOP | PS7241-2B-ND® 5.18 4.66 3.97 | PS7241-2BTR-ND@ 1,500 | 2665.00/M 
3 | 400 | 120 | 300] 35.0 1.0 0.2 | 1chNO} SOP | PS7241E-1ACT-ND@ 2.18 1.82 1.54 | PS7241E-1ATR-ND® 3,500 | 1087.50/M 
1 400 | 150 | 560] 10.0 2.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7341-1A-ND 2.23 2.01 1.71 |= _ — 
1 400 | 150 | 560] 30.0 0.2 1.5 | 1ch NC Dip PS7341-1B-A-ND® 3.93 3.54 3.01 | — _ — 
1 400 | 120 | 560 | 35.0 1.0 1.0 | 1ch NO Dip PS7341C-1A-A-ND@ 3.73 3.36 2.86 |= = = 
1 400 | 120 | 560] 35.0 1.0 1.0 | 1chNO | SMT | PS7341CL-1ACT-ND® 2.35 2.12 1.81 | PS7341CL-1ATR-ND® 1,000 1223.30 
1 400 | 150 | 560] 30.0 1.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7341L-1A-A-ND® 2.50 2.25 192 |= _ _ 
1 400 | 150 | 560] 30.0 0.2 1.5 | 1chNC | SMT | PS7341L-1B-ND® 3.98 3.58 3.05 | PS7341L-1BTR-ND® 1,000 1430.00 . LED Anode 
1 600 90 | 560} 50.0 2.0 0.2 | 1ch NO Dip PS7360-1AA-ND@ 5.25 4.73 4.03 | — — — . LED Cathode 
1 600 90 | 560} 50.0 2.0 0.2 | 1chNO | SMT | PS7360L-1AA-ND® 5.38 4.84 413 | — = = . MOSFET 
3 | 350 | 120 | 310] 36.0 3.0 0.2 | 1chNO} SOP | PS7431-1ACT-ND® 3.78 3.40 2.90 | PS7431-1ATR-ND® 900 1766.70 . MOSFET 
3 40 100 | 250] 14.0 0.5 1.0 | 1ch NO |Mini-Flat} PS7801-1ACT-ND® 7.73 6.96 5.93 | PS7801-1ATR-ND® 3,500 | 4017.00/M 
3 40 250 | 100} 1.6 0.5 0.5 | 1ch NO |Mini-Flat} PS7802-1A-ND® 8.75 7.88 6.71 | PS7802-1ATR-ND® 3,500 | 4186.00/M 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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PC Mount Solid State Relays 


Fig. 2 
Series D2W Series CX - CMX 


Series AO/ASO Series DO/DMO Series SPA 
1.70 


.950 (24.13) .950 (24.13) 800 (20.3) 


Series D2W » Printed Circuit Board Mounting »* Features an epoxy-coated package 
These solid state relays combine small size and for exceptional environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type 1/0 
high ratings in a PC-board-mounted SPST-NO modules. 
design. Available with (S30 types) or without Series AO/ASO * SPST-NO miniature SIP solid state relays * Designed for switching highly Series CX - CMX ¢ Ultra High Surge * Printed Circuit Board Mounting * SPST-NO relays 
snubber network (S3 types), Series 3 is an inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable for all loads up to 1.5A. R suffix achieve the highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. 
ideal replacement for power reed relays in are random turn-on versions. Advanced features include exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. 
microprocessor or computer-based logic level Series DO/DMO « SPST DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated packages utilize the DC output SPST-NO solid state relays use MOSFET output for high switching capabilities 
systems. Designed for long, reliable service in popular .10” grid lead spacing. DMO063 is mosfet output rated at 3A/60VDC. in a PC-mount air-cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and OAC type 
demanding industrial environments. \/0 modules. 
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Series CTX - 4 Relay’s in one Sip Package — Triac Output 1 8 

CTX240D30Q offers four independently controlled SSR's MCX and LC SIP SSR Relays Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 

in one compact PCB mount package. The CTX exhibits The MCX relays are 1.5A rated SPST-NO relays The series DPA is offered in your choice of voltage or 

exceptional steady-state ratings utilizing highly efficient designed for switching highly inductive loads such current operated versions and are rated at 1A. The series | Series MP 

thermal management for increased cycle life. CTX240D30 as solenoids and motor loads. The LC series is a SDV/SDI's are rated at 1.5A at ambient temperatures of | This series is available in 3A ratings. All MP Series 

is a zero-cross type and the CTX240D3QR is a random compact low cost series designed with a triac for 40°C. Available in either zero-cross or random turn-on | are SPST PC-mount relays that provide greater 

ee on ate OR Bcadiiansien’ 4i<HOK ont purpose Switching applicalons. pon hiss (R) versions and current or voltage operated (controlled) } packaging density and are compatible with the pin 

3 sections ote 1- 3 an 4 sections oh ‘4 . OBA are tial zera SCR. AeA: lom switching (phase versions. SDV series are voltage controlled and SDI out of Series 6 and OAC output modules. Internal 
21-3, p41 -2. controlled) versions (R suffix). series are current controlled. snubber included for high dv/dt applications (AC). 


| 
a (7.62) 


Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry Voltage Voltage (Arms) |Part No. 1 10 25 =| Part No. Fig.| Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 3 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant SPST-NO | 4~ 13VDC |48 ~ 660VAC] .06 ~ 5.0 |CC1065-ND@ 19.04 16.66 15.24 |CX480D5 
SPST-NO |35~-8Vvpc ]20~140vac] 02-3 |¢c1132-ND 31.54 27.60 25.24 S312 SPST-NO | 15 ~ 32VDC |48 ~ 660VAC) .06 ~ 5.0 |CC1598-ND® 19.04 16.66 15.24 | CX480D5R 
+ | spst-no | 5-svoc |20~14ovac) .o2~3 |cc1133-ND 30.12 26.36 24.10 |S3012A SPST-NO | 15 ~ 32VDC |12 ~ 280VAC) .06 ~ 5.0 |CC1064-ND® 13.58 11.89 10.87 | CXE240D5 
SPST-No | 3.5~8vpc |40~280vac| .02~3 |CC1134-ND 32.78 28.69 26.23 |$3022A SPST-NO | 15 ~ 32VDC | 12 ~ 280VAC) .06 ~ 5.0 |CC1333-ND 15.18 13.29 12.15 | CXE240D5 
3 | SPST-NO | 3~15VDC |48 ~ 530VAC] .06 ~ 5.0 |CC1599-ND@ 17.32 15.16 13.86 | CXE380D5 
Series AO — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 15 ~ 32VDC |48 ~ 660VAC) .06 ~ 5.0 |CC1066-ND 19.04 16.66 15.24 | CXE480D5 
SPST-NO | 4~ 10VDC | 24 ~ 280VAC} .02 ~ 1.0 |CC1049-ND 11.18 9.79 8.95 |A0241 
SPST-NO | 3~10VDC | 0~100VDC) 0~6.0 |CC1124-ND@ 37.28 32.62 29.83 | CMX100D6 
SPST-NO | 4~10VDG,)24~280VAG) .02 ~ 1.0 (BRITS EE MAB: «1979-628 /A02AIR SPST-NO | 4~10VDC | 0~200VDC) 0~3.0 |CC1664-ND@ NEW! 39.16 34.27 31.33 |CMX200D3 
2 | SPST-NO | 4 10VDG'| 12 ~ 280VAG) .02 ~ 1.5 ee eee A: “BTS. 8.5, AB UEAT SPST-NO | 3~1ovoC | 0- 6ovoc | 0-10 |cct125-NDe 37.28 3262 29.83 |CMX60010 
SPST-NO | 4~10VDC | 12 ~ 280VAC} .02 ~ 1.5 |CC1116-ND 11.18 9.79 8.95 |ASO241R y = 2 = 
Series CTX — 4 Relays In One Sip Package — Triac Output — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~10VDC | 12 ~ 280VAC| .06 ~ 2.0 |CC1336-ND 13.48 11.80 10.79 |ASO242 
4PST-NO | 4~10VDC |24~ 280VAC) .1~6.0 |CC1140-ND 50.04 43.79 40.04 | CTX240D30 
SPST-NO | 4~10VDC | 12 ~ 280VAC} .06 ~ 2.0 |CC1337-ND 13.48 11.80 10.79 |ASO242R 4 
4PST-NO | 4~10VDC |24~280VAC) .1~6.0 |CC1141-ND 50.04 43.79 40.04 | CTX240D30R 
Series DO/DMO — DC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant 5 . 
Series MCX Relays — AC Output SIP — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~9VDC | 3~60VDC | .02 ~ 1.0 |CC1060-ND 10.12 8.86 8.10 |DO061A 
SPST-NO | 4~10VDC | 12 ~ 280VAC) .025 ~ 1.5/C001551-ND 12.48 10.92 9.99 | MCX241 
2) SPST-HO | 1.7 S¥DC | 3~BOVDC | .02 ~ 1.0 a AA” B88. 810) DONE IE SPST-NO | 4~10VDC | 12 ~ 280VAC) .025 ~ 1.5/001552-ND 12.48 10.92 9.99 | MCX241R 
SESTNO. |: A OVDE [0 6OVDG 0-3 (Coueae Aged 16.6% “15.40:/DMO06S 5 SPST-NO | 3~15VDC |12~ 280VAC) .06 ~ 5.0 |CC1602-ND 13.58 11.89 10.87 | MCX240D5 
Series DO — DC Input, DC Output — Normally Closed — RoHS Compliant SPST-NO | 3~ 15VDC |12 ~ 280VAC} .06 ~ 5.0 )CC1603-ND 13.58 11.89 10.87 | MCX240D5R 
9 SPST-NC | 3~9VDC | 3~60VDC | .02 ~ 1.0 |CC1587-ND 10.12 8.86 8.10 |DOO61A-B SPST-NO | 4~15VDC |48 ~ 530VAC) .06 ~ 5.0 |CC1604-ND 17.32 15.16 13.86 | MCX380D5 
SPST-NC | 1.7~9VDC | 3~60VDC | .02 ~ 1.0 |CC1588-ND 10.12 886 8.10 |DO061B-B SPST-NO | 4~ 15VDC | 48 ~ 530VAC] .06 ~ 5.0 |CC1605-ND 17.32 15.16 13.86 ) MCX380D5R 
Series SPA — SIP Relays — SCR Output Series LC — AC Output Mini-SIP — Triac Output — RoHS Compliant 
9 | SPST-NO | 10~35mA |20~ 140VAC 025 ~ 1.0]601338-ND® 10.22 8.95 8.18 |SPA4191 | SPST-NO | 4-10VD0 | 12-280VAC | .025~1.5 Ce a 9.50 8.32 7.60 /LC241 
SPST-NO | 10 ~ 35mA | 20 ~ 280VAC} .025 ~ 1.0]¢C1339-ND 1118 9.79 8.95 |SPA6191 SPST-NO | 4-10VDC | 12-260VAC | .025~1.5 (Bateeae 00 NB.82y 7-80 | LOOeIR 
Series D2W — DC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
spst-No | 3~32vpc |24 ~ 280vac! .06 ~ 2.0 |cc1069-ND 10.92 956 8.74 |p2w202F SPST-NO | 10 ~ 35mA |20 ~1 40VAC) .025 ~ 1.0/C001153-ND 10.74 9.40 8.60 |DPA4111 
3 | spst-no | 3~32Vv0c |24~280vac! .o6 ~ 3.0 |cc1118-ND 4160 10.15 9.28 |D2w203F SPST-NO |3.5 ~ 10VDC | 20 ~ 140VAC) .025 ~ 1.0/001154-ND® 10.74 9.40 8.60 |DPA4119 
SPST-NO | 3~32VDC | 24 ~ 280VAC| .06 ~ 3.5 |CC1062-ND 12.26 10.73 9.81 |D2W203F-11 SPST-NO | 10 G5mA | 20 ~ 260VAC) 025 ~ 1.0 EE aes UA 2 0 B88.) DEPARTS 
6 | SPST-NO |3.5 ~ 10VDC | 20 ~ 280VAC| .025 ~ 1.0/CC1156-ND 11.10 9.72 8.88 | DPA6119 
Sortes CXICMX = DG or AG Inputs DG oF AG Output SPST-NO 3.5 ~ 10VDC| 12 ~ 280VAC) .025 ~ 1.5| CC1157-ND@ 1144 10.01 9.16 |spve4ts 
SPST-NO. [90 ~ 140VAG/12 ~ 280VAG) .06 ~ 6.0 (BRIS AUr TONG: 18.29" 12.15 | GXPAOAS SPST-NO [3.5 ~ 10vDC| 12 ~ 280vAc| 025 ~ 1.5] CC1158-ND@ 1144 10.01 9.16 |Sov24i5R 
SPST-NO |90 ~ 140VAC] 48 ~ 660VAC| .06 ~ 5.0 |CC1596-ND® 15.18 13.29 12.15 |CX240A5R SPST-NO | 10 ~ 35mA |12 ~ 280VAC|.025 ~ 1.5/¢C1159-NDe 11.44 10.01 9.16 |Spl2415 
SPST-NO | 3~ 15VDC | 12 ~ 280VAC| .06 ~ 5.0 |CC1063-ND@ 13.58 11.89 10.87 |CX240D5 Series MP Relays — DC Input, DC or AC Output — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~15VDC | 12 ~ 280VAC| .06 ~ 5.0 |CC1119-ND 13.58 11.89 10.87 |CX240D5R 
3 SpST.NO | 4=10voc [12 <2ovac| 095 = 1.5 Recetas aie ee mos SPST-NO | 3~32VDC |12~140VAC) .02~3 |CC1611-ND 21.06 18.43 16.85 |MP120D3 
x z ee oe silt “ 8 E 7 SPST-NO | 3~32VDC |24~280VAC) .02~3 |CC1612-ND 21.06 18.43 16.85 |MP240D3 
SPST-NO | 4~ 10VDC | 12 ~ 280VAC] .025 ~ 1.5/CC1601-ND® 11.14 9.75 = 8.92 |CX241R spst-no | 3~32voc | 3~60vpc | .02~3 /CC1613-ND 22.50 19.69 18.00 |MPDCD3 
SPST-NO | 4~13VDC | 48 ~ 530VAC} .06 ~ 5.0 |CC1120-ND 17.32 15.16 13.86 |CX380D5 SPST-NC | 3~10VDC | 0~60VDC 0~3 |CC1589-ND 22.50 19.69 18.00 |MPDCD3-B 
SPST-NO | 3~ 15VDC | 48 ~ 530VAC} .06 ~ 5.0 |CC1597-ND@ 17.32 15.16 13.86 |CX380D5R 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2210 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Cr yadorn Solid State Relays and Accessories 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 


PF Series ASPF Series Crydom’s LS family of Relays combine small 
PowerFin™ series delivers the highest ratings of | ASPF SSR incorporates the PowerFin design with an integral | SPST-NO relays achieves 5.8) <> size and high ratings in a 
any single in-line package heat sink on the compact Mini- the highest power parade esluiied tor easy 
(SIP). The integral heat & SIP package. Rated at 3.0AMPS (8.7 switching capability in a Standard rt aush= Dt 
sink design can operate 1.3 up to 45°C, this SPST-NO AC s PC-mounted air-cooled terminals assure quick 
at 25 amps in forced : output SSR is for applications =~ , package. Output consists connection and are arranged 
air, or 10 amps with where precise electrical power : of an SCR AC switch and 0. to provide maximum isolation 
natural convection. R control is essential. Zero voltage is available in zero-cross ( between signal and power 
suffix versions are phase f or random switching (R suffix) and random turn-on 0.30 0.40 circuits. Model S228C is a snubberless design 
controlled output. i versions are offered. (suffix R). (7.6) * (10.2) for applications that require low off-state leakage. 


Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 


Series CMD Series PCV Analog Power Controller Series DSD, DLD Time Delay Relay 


CMD series uses standard Sa The Series PCV Analog Input Power Controllers are 0-100% | These Delay-On time delay relays offer customers to externally 
box terminals for reliable S variable power controllers for 120 or 240VAC loads which vary adjust their delay time by 

long term connections y with an analog input of 2 to selecting the value of the 

external customer supplied va ¢ 


Typical Turn-On Delay 
For Various Timing Resistances 
Time Time 
Resistor| (DSD) (DLD) 


1OVDC. The input and output 


and finger safe screws ip: 


ree < are proportional by integrating Customer 0 (Short)| 0.10 sec. | 1.6 sec. 
eliminates the need for a 3.0 a complete phase fired logic resistor. DSD are short Cieea So 10KN | 0.19 sec. | 3.1 sec. 
separate protective cover. 175 | (762) system and a solid state relay in time delays and DLD are Timing a 100KQ | 0.94 sec. | 15 sec. 
A visual LED indicator (44.5) the same package. Applications | OP” longer time delay durations. Resisten ~ | a70Ka | 4.0sec. | 64sec. 
allows circuit status on the include heaters and lighting, < 1802 2. Timing resistors should be 4.80 ce 1.0MOQ | 8.3sec. | 133 sec. 
relay. CMD series works with existing Crydom SSR heat sinks. | motors and feeders, etc. (45.72) * 1/4 watt or higher. 
Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 
The MCST series of controls is designed to provide adjustable | Models SST120 and SST240 auxiliary function Output RPC series proportional controllers provide a cost effective | Heatsinks with pre-tapped holes 
surge reducing soft-start and soft-stop control for any load | modules gradually apply power to the load when Oo method of controlling power in many different applications such | for SSR packages. 
which would benefit from a gradual application/shut down | energized by the control voltage. Part sold complete fAqB 2A26) as heaters, universal motors or incandescent lamps. A customer 
and provide Crydom SSR switching within one package. | with soft-start module and relay. Input provided potentiometer is all that is required for control. 
Adjustable ramp times. ger 
Control V (+) 4 
Gnd (-) « 
Line 
Moed $= oles 
-10 Relay 
4 Input 3 
o' 0 
Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.) Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Series PF, ASPF, MPF - PowerFin™ — RoHS Compliant Series DSD, DLD Time Delay Relay — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~10VDC |24~280VAC| .1~3 |CC1334-ND 13.58 11.89 10.87] ASPF240D3 SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 10 |CC1174-ND 48.48 42.42  38.79)DSD2410 
spst-no | 4~1ovoc |24~280vac| 1-3 |cc1335-ND 13.58 11.89  10.87| ASPF240D3R SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 25 |CC1175-ND 50.02 43.77 40.02|psD2425 
SPST-NO [90 ~ 140VAC| 12 ~ 280VAC | .06 ~ 10 | CC1340-ND 26.84 23.49 21.48) PF240A25 g | SPST-NO 8.5 ~ 1SVDG | 48~ 280VAC | .04~ 50 EE i ee a 
SPST-NO [90 ~ 140VAC| 12 - 280vAc | 0-25 | cc1606-ND 26.84 23.49 21.48) PF240A25R SPST-NO [8.5 ~ 1VDC /48 ~ 2B0VAC | .04~ 10 \GainTaaD ARABS “Heda: - 90:09) DEDZHO 
spst-No | 3~15voc | 12~280vac | .o6 - 10 |cc1341-ND 24.80 2170  19.84|PF240D25 SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 25 | CC1178-ND 50.02 43.77 40.02) DLD2425 
SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 50 | CC1179-ND 52.76 46.17 42.21) DLD2450 
SPST-NO | 3~15VDC | 12~280VAC | 0~25 |CC1607-ND 24.80 21.70 19.84] PF240D25R 
1 MCST Series - Soft-Start Controller — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | 0~25 |CC1608-ND 27.66 24.21 22.13] PF380D25 
spst-no | 4~15voc |48~s30vac| 0-25 |cc1609-ND 2766 24.21 22.13) PFagop25 SPST-NO | 0~5VDC /48~ 140VAC | .15 ~ 25 |CC1579-ND 83.82 73.35 67.06) MCST1225AS 
spst-no |15 ~32voc 12 ~280vac | o~25 |cciet0-ND 26.84 93.49 21.48 | PFE240A25 SPST-NO | 0~5VDC /48 ~ 140VAC | .15 ~ 50 |CC1580-ND 90.16 78.89 72.13) MCST1250AS 
SPST-NO | 0~5VDC /48 ~ 140VAC | .15 ~ 90 | CC1581-ND 109.28 95.62 87.43) MCST1290AS 
SPST-NO | 15 ~ 32VDC | 12 ~ 280VAC | .06 ~ 10 | CC1342-ND 24.80 21.70 19.84] PFE240D25 7 
SPST-NO | 0~5VDC 180 ~ 280VAC] .15 ~ 25 | CC1582-ND 83.82 73.35 67.06) MCST2425AS 
SPST-NO.) 4~10VDC | 12 280VAC | 0.1~4 (Gi eee a 14:20 12.49: 11.36) MPF240D4 SPST-NO | 0-5VDC [180 ~ 280VAC] .15 ~ 50 |CC1583-ND 90.16 78.89 72.13|MCST2450AS 
SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | 0.1~4 | CC1554-ND 14.20 12.43, 11.36/MPF240D4R SPST-NO | 0~5VDC 180 ~ 280VAC| .15 ~ 90 |CC1584-ND 109.28 95.62 87.43| MCST2490AS 
Series LS — RoHS Compliant Series SST - Soft-Start Modules — RoHS Compliant 
SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15~8 | CC1547-ND 18.32 16.03 14.66)LS240D8 SPST-NO |3.5 ~ 10VDC |) 90 ~ 140VAC | .04 ~ 10 | CC1343-ND 75.84 66.36 60.68 | 10SST240 
2 SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15~8 | CC1548-ND 18.32 16.03 14.66)LS240D8R 8 | SPST-NO |3.5 ~ 10VDC | 90 ~ 140VAC | .04 ~ 25 | CC1344-ND 76.38 66.84 61.11) 25SST120 
SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15 ~ 12 | CC1549-ND 20.36 17.82  16.29)LS240D12 SPST-NO |3.5 ~ 10VDC | 90 ~ 140VAC | .04 ~ 50 | CC1345-ND 79.76 69.79 63.81) 40SST120 
SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15 ~ 12 | CC1550-ND 20.36 17.82  16.29)LS240D12R ler 
ai 
Series 2 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant Resistor Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
sPsT-no | 3.5 ~ evoc | 20~ 140vac | 02-8 |cC1129-ND 3718 32.54 29.75|$218 SOS ell a ND) a Cs) arn j nf Bm RETND, 
Series RPC - Potentiometer Power Control 
3) SPST-NO.| 3.5 -BVDC. | 40~ 2B0VAG | 02-8: TEMS) Sin “Seer alee pacer 0-100% | 150K(iW) | 90~130VAC | 15 |CC1346-ND® 71.78 62.81  57.43)RPC1215 
SPST-NO | 3.5 ~ 8VDC | 40~280VAC | .02~8 | CC1131-ND 39.14 34.25 31.32/$228C 0~100% | 150K(1W) | 90-130vac | 25  |cc1347-ND 9286 81.26 ~—-74.29/RPC1225 
Series CMD — Cage Terminals — RoHS Compliant g | 9~100% | 150K (1W) | 90~130VAC ] 40 |CC1348-ND@ 126.66 110.83 101.33/RPC1240 
0~ 100% 1M (1/2W) 200 ~ 240VAC 15 CC1349-ND@ 78.42 68.62 62.74|RPC2415 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 24~280VAC | 0~25 |CC1619-ND 44.28 38.75 35.43 CMD2425 0 ~ 100% 1M (1/2) 200 ~ 240VAC 25 0C1350-ND 97.16 85.02 77.73) RPC2425 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 24~280VAC | 0~50 |CC1620-ND 51.10 44.72  40.88}CMD2450 0~ 100% 1M (1/2W) 200 ~ 240VAC 40  |CC1351-ND 135.12 118.23 108.10] RPC2440 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 24~280VAC | 0~75 |CC1621-ND 79.46 69.53 63.57] CMD2475 Solid State Relay Accessories — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC |24~280vAC | 0~90 | CC1622-ND 87.10 76.22  69.68}CMD2490 Heatsink for Relays up to 10A (3.3 x 2.06”) (8.38 x 5.23cm)|CC1113-ND 10.64 9.31 8.52)HS-1 
4 Heatsink for Relays up to 25A (3.3 x 4.1”) (8.38 x 10.41¢m)|CC1207-ND 15.60 13.65 12.48|/HS-2 
‘ . . . 40 3x4, : F : : E 
SPST-NO | 8~92VDG [24~280VAG | 0~25 [EBIB2SNY oem eS otal OM ARED Heatsink for Relays up to 75A (5.5 x 4.8”) (13.97 x 12.19cm) |CC1208-ND 15.60 13.65 12.48] HE-54 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 48~530VAC | 0~50 | CC1624-ND 60.66 53.08 48.53] CMD4850 Heatsink for Relays up to 90A (6.0 x 6.0”) (15.24 x 15.24cm) |CC1114-ND 109.00 95.38 87.20|HE-90 
SPST-NO | 3~32VDC |48~530VAC | 0~75 |CC1625-ND 93.40 81.73 74.72] CMD4875 Replacement Hardware Kit (8 Pieces Total) CC1646-ND 36 32 -29/420440 
spst-no | 3~32voc | 48~s3ovac | 0-30 |cct626-nD 94.70 82.87 75.76 | CMD4890 Hrotweiive Gover tor seties ASA een ans Maal ee 
Protective Cover for 53TP Series Relays 0C1171-ND 5.54 4.85 4.44] KS-300 
Series PCV Analog Power Controller — RoHS Compliant — |EMI Filters for 1 Phase Relay to Reduce Gen. Noise 0C1172-ND 11.76 10.29 9.41] 1F25 
0~ 100% | 2~10VvDC |100 ~ 240vaAc] 15 ~ 15 |CC1161-ND 95.58 83.64 76.47 10PCV2415 EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise 6C01173-ND 26.62 23.30 21.30/3F20 
5 | 0~100% | 2~10VDC /100 ~ 240VAC| .15 ~ 25 | CC1162-ND 105.84 92.61 84.68] 10PCV2425 hermal Pail Triple Phase celete Ne aae 247 eb LEDS 
Pee ene ~ 2% . ‘ : : Thermal Pad Single Phase CC1644-ND 90 79 .72|TPO1 
0~ 100% | 2~10VDC 100 ~ 240VAC| .15 ~ 40 | CC1163-ND 124.96 109.34 99.97} 10PCV2440 oR - 
OHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2211 


crydorm Solid State Relays and Industrial Controllers 


Series 1, HD, HA: * These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding applications. Series H12: * High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 

Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random turn-on, phase Volts blocking standard. 

controlled models. (-10 versions are phase controlled. Crydom part numbers ending in “B” are normally Series 1-DC: « Low On-State Resistance  Paralleling Capability for Higher Currents * DC output 

closed versions.) relays feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 40 amps at 100 VDC. 


1.80 Series T: * Industry Standard Package »* Snubbers are included for high DV/DT applications and Series CS: * Low Leakage * SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 


(45.72) 7 inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. Zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay Quad Relay 


Series EZ: « Low Leakage » Quick Connect Terminals ¢ SCR Output * AC or DC Control »* LED Status Indicator Three-phase 
* Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard | solid state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as 
quick connect terminals * 4000 Vrms opto-isolation and panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide | motors, transformers, heating elements, etc. Models are available with 
low off-state leakage are standard. greater protection against false triggering. (-10 versions are phase controlled) either AC or DC input (coil). For heatsink use part number CC1114-ND. 
Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 =| Part No. Fig.) Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. al 10 25 |Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type , | SPST-NO | 4~32VDC | 48-530VAC | .04-50 | CC1105-ND 51.34 44.93 41.08 [H12D4850 
SPST-NO | 3-davD0 | 24-140VA0 ] 04-25 |CCI000-NDe 532 22.16 20.06 [1202 SPST-NO | 4~32VDC | 48~530VAC | .04~90 | CC1106-ND 65.86 57.63 52.69 |H12D4890 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~10 | CC1001-ND® 37.42 32.75 29.94 ]D1210 Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~25 | CC1002-ND® 37.96 33.22 30.37 |D1225 1 | SPST-NO |90-140VAC] 48-660VAC | .04-50 ]CC1034-ND 57.90 50.67 46.32 [H12CA4850 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~40 | CC1003-ND® 41.34 36.18 33.08 /D1240 SPST-NO | 90~140VAC | 48~660VAC | .04~90 | CC1035-ND 88.70 77.62 70.96 |H12CA4890 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~2.5 |CC1004-ND@ 25.48 22.30 20.39 |D2402 Series T — DC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3-32VDC | 48-280VAC | .04-10 [CGIO0E-NDS 38.34 33.55 30.68 /D2410 SPST-NO | 3-32VDC | 24-140VAC | .05-10 ]CC1026-ND 37.40 32.73 29.92 |TD1210 
SPST-NO | 3-32VDC | 48-280VAC | .04-25 | CC1006-ND® 38.72 33.88 30.98 |D2425 SPST-NO | 3-32VDC | 24~140VAC | .05-25 | CC1027-ND 37.96 33.22 30.37 |1D1225 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~40 | CC1071-ND® 43.82 38.35 35.06 )D2440 1 | spst-no | 3-32voc | 48-280vAc | .05-10 |¢c1028-ND 38.34 33.55 30.68 |TD2410 
SPST-NO | 3-32VDC | 48~280VAC | .04~50 | CC1007-ND® 45.22 39.57 36.18 |D2450 SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .05~25 | CC1029-ND 38.72 33.88 30.98 |TD2425, 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~75 | CC1008-ND@ 72.26 63.23 57.81 |D2475 ‘Series T — AC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant 
See | eee | epee | recco TSSReoe (9198. «69:62 «63165 /D28G0 SPST-NO |90-280VAG] 24-140VAC | 05-10 ]C1107-ND 38.62 33.80 30.90 |TA1210 
ice ee ae Cee oe te eee bere SPST-NO |90-280VAC| 24~140VAC | .05-25 | CC1030-ND 39.36 34.44 31.49 |TA1225 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~125 |CC1143-ND® 91.52 80.08 73.22 |D24125 1 | spst-no |g0-2s0vac| 4a-oanvac | 05-10 [GGmaehist AOR. 3649.99.45: (tADAID 
ae See a Wag oan Coane es ae ree eee SPST-NO |90-280VAC| 48-280VAC | 05-25 | CC1031-ND 41.34 36.18 33.08 |TA2425 
1 | SPSTNO | 3-32vDC | 80-530VAC | .04-50 | CC1074-ND® 54.84 47.99 43.88 |D4850 sare spear panei said “ Output — Bipolar Li eh amie ti 
ais See eae ee Horan Hh Be ee Pte SPST-NO | 3-32VDC | 3-60VDC | .02~5 | CC1127-ND 26.10 22.84 20.88 |DC60S5 
SPST-NC | 3-32VDC | 48-280VAC | .04~10 |CC1088-NDe@ 38.34 33.55 30.68 |D2410B 1 | SPST-NO | 3-32vDC | 3-60VDC | .02-7 |GOnZE NG $2,60' 28.53 26.08 |DC60S7 
SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC | .02~3 | CC1150-ND 19.24 16.84 15.40 |DC60SA3 
SPST-NC | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~25 | CC1089-ND@ 38.72 33.88 30.98 |D2425B SPSTNO |go-290vac| a-aovpc | 02.8 |eeaereND Saas 196 142-90168'| BCEIGAS 
aa ine Sane ee Rauneee ee es oe ee A SPST-No |90-280vAc| 3-s0vDc | .02-7_|CC1152-ND 35.22 30.82 28.18 |DC60SA7 
z 5x a 04~ -ND® 7. 75 29: - : 
SPST-NO | 3.5-26VDC | 24-140VAC | .04-40 |CC1078-ND@ 41.34 36.18 33.08 |D1240-10 Series DE60 — DC or AC Input, De Output — Normally Closed Type:=— 
SPST-NO | 3.5-26vDC | 48-280VAC | .04-10 |CC1079-ND® 38.34 3355 30.68 |D2410-10 HoHS Compliant 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48-280VAC | .04-25 | CC1080-ND@ 38.72 33.88 30.98 |D2425-10 SPST-NC | 35~32VDC | 3-60VDC |) .02-3. | CC1590-ND 16.64 14.56 13.32 /DC60S3-B 
SPST-NO | 3.5-26VDC | 48-280VAC | .04-40 |CC1081-ND 43.82 38.35 35.06 |D2440-10 SPST-NG | 35-32VDC | 3-60VDC |) .02-5 | CC1591-ND 26.10 22.84 20.88 /DC60S5-8 
SPST-NO | 3.5-26VDC | 48-280VAC | .04-50 |CC1082-ND@ 45.22 39.57 36.18 |D2450-10 1) Ee Oe scoueg | Oey ieee teeee ares sean | poereae a 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~90 | CC1083-ND® 79.56 69.62 63.65 |D2490-10 SPSTNG |Go-2R0VAG| “a<0VDG) | 0308 peeeaB be me ert Soe DERIGAEIE 
SPST-NO | 3.5-26VDC | 80~530VAC | .04~40 | CC1085-ND® 54.84 47.99 43.88 |D4840-10 spst.nc |oo-280vac| a-covoc | 02-7 |Ccis95-ND 3529 30.82 2818 |DCGOSA7-B 
SPST-NO | 3.5-26VDC | 80~530VAC | .04~75 | CC1086-ND® 87.60 76.65 70.08 |D4875-10 - - 
Series 1 — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant Series 1 DC — DC Input, DC Output — MOSFET Type — RoHS Compliant 
af SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-100VDC | 0-7 |CC1036-ND 55.38 48.46 44.31 [D1D07 
SPST-NO | 90~280VAC ] 24~140VAC ] .04~25 |CC1011-ND 39.36 34.44 31.49 /A1225 spst-no |35-32voc | o-100vve | 0-12. |cc1037-ND 6118 5354 48.95 |D1D12 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .04~40 | CC1012-ND 43.54 38.10 34.84 |A1240 SPST-NO | 3.5~32VDC| 0-100vDC | 0-20 | CC1038-ND 67.06 58.68 53.65 |D1D20 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~10 |CC1013-ND 40.56 35.49 32.45 |A2410 SPST-NO | 3.5~32VDC) 0~100VDC | 0-40 |¢C1039-ND 83.30 72.89 66.64 |D1D40 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~25 | CC1014-ND 41.34 36.18 33.08 |A2425 SPST-NO | 3.5~32VDC ) 0~200VDC 0-7 |CC1040-ND 63.94 55.95 51.16 |D2D07 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~50 | CC1015-ND 46.80 40.95 37.44 |A2450 1 | SPST-NO 13.5-32vDC| 0-200VDC | 0-12 |CC1041-ND 73.70 64.49 58.96 ID2D12 
4 | SPST-NO | 18-36VAC | 48-280VAC | 04-60 | CC1068-ND 46.80 40.95 37.44 [A2450-E SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-400vDC | 0-7 | CC1042-ND 7512 65.73 60.10 /D4D07 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~75 | CC1016-ND 75.38 65.96 60.31 |A2475 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-400vDC | 0-12 | CC1109-ND 101.22 88.57 80.98 |D4D12 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~110 | CC1144-ND 91.06 79.68 72.85 |A24110 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0~60VDC .005~100 | CC1520-ND 112.48 98.42 89.99 /D06D100 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~125 |CC1145-ND 95.02 83.15 76.02 )A24125 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-60VDC | .005~60 | CC1521-ND 93.36 81.69 74.69 |Do6D60 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~25 | CC1092-ND 53.58 46.89 42.87 |A4825 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-60VDC | .005~80 | CC1522-ND 105.98 92.74 84.79 |D06D80 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~50 | CC1094-ND 59.88 52.40 47.91 |A4850 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
Series HD — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant SPST-NO ] 3.5-15VDC | 24~280VAC ] 1-10 | CC1043-ND 31.56 27.62 25.25 |CSD2410 
SPST-NO | 3-32VDC | 80-530VAC | .04~-12 |CC1017-ND 47.82 41.85 38.26 ]HD4812 SPST-NO | 3.5-15VDC | 24~280VAC | 1-25 | CC1044-ND 38.66 33.83 30.93 |CSD2425 
SPST-NO | 3-32VDC | 80-530VAC | .04~25 |CC1018-ND 50.64 44.31 40.52 |HD4825 1 | SPST-NO | 3.5-15VDC | 24~280VAC | 1-50 | CC1045-ND 45.44 39.76 36.36 |CSD2450 
SPST-NO. 3~32VDC | 80~530VAC | .04~50 |CC1019-ND 56.20 49.18 44.96 |HD4850 SPST-NO | 15~32VDC | 24~280VAC 1~10 CC1110-ND 31.56 27.62 25.25 |CSE2410 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC ) .04~50 | CC1096-ND 56.20 49.18 44.96 |HD4850-10 SPST-NO | 15~32VDC | 24~280VAC | 1-25 | CC1111-ND 38.66 33.83 30.93 |CSE2425 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~75 |CC1020-ND 89.78 78.56 71.83 |HD4875 Series EZ — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
1 | SPST-NO | 3-32VDC | 80-530VAC | .04~90 | CC1021-ND 91.12 79.73 72.90 |HD4890 » | SPST-NO ] 4~15VDC ] 24~280VAC | .06~12 |CC1047-ND 20.52 17.96 16.42 [Ez240D12 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~110 |CC1146-ND 98.88 86.52 79.11 |HD48110 SPST-NO | 4~15VDC | 24-280VAC | .06~18 | CC1048-ND 26.38 23.09 21.11 |EZ240D18 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~125 |CC1147-ND 104.72 91.63 83.78 |HD48125 Dual — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 9-22VDC | 48-G50VAC | 04-50 |cot0seND 7.60. S0.40_46.08|HO6060 SPSTAO | G-15V00 | Be-DHOVAG | 05-05 JOOTTGTAD 6068 6097 5575 [DDDSD 
SPST-NO | 3-32VDC | 48-660VAC | .04~-125 |CC1100-ND 106.26 92.98 85.01 |HD60125 Sag ne SL oRWat Roe eee ee oer ean PeeeR 5 
Series HA — AC Input, AC Output — SCH Type — RoHS Compliant 3] SPST-NO | 4-15VDC | 24~280VAC | .05~40 | CC1615-ND 78.88 69.02 63.11 |D2440D-10 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~25 | CC1022-ND 54.92 48.06 43.94 | HA4825 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~25 | CC1616-ND 88.84 77.74 71.08 |H12D4825D 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~50 | CC1023-ND 61.40 53.73 49.12 | HA4850 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~40 |CC1617-ND 95.70 83.74 76.56 |H12D4840D 
ats ae oaiae eo Ton aes ores aede ee aden SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~40 | CC1618-ND 95.70 83.74 76.56 |H12D4840D-10 
1 | spst-no | 90-280vac| 80-530VAC | 04-110 |CC1148-ND 103.82 90.85 83.06 |HA48110 Quad = DG Input AC Output — SCR Type — Hols Compliant 
SPST-NO 190-280VAC | 48-660VAC | 04-05 1CC1101-ND 56.40 49.35 45 12 |HAGODS 3 | SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | 05-20 |CC1123-ND 115.44 101.01 92.36 [TD24200 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~50 | CC1102-ND 64.46 56.41 51.57 )HA6050 Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) — RoHS Compliant 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~90 | CC1103-ND 97.04 84.91 77.64 | HAG090 3PHASE | 3~32VDC | 48~530VAC | .05~25 |CC1135-ND 155.20 135.80 124.16 |D53TP25D 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~125 | CC1104-ND 108.44 94.89 86.76 | HA60125 4 | 3PHASE | 3-32VDC | 48-530VAC | .05-50 | CC1136-ND 169.84 148.61 135.88 |D53TP50D 
Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 PHASE |90~280VAC| 48~530VAC | .05~25 |CC1137-ND 161.88 141.65 129.51 |A53TP25D 
| | SPST-NO | 4-32V0G | 48-G60VAC | .04-50 | COT032:ND 5362 46.92 42.90 |H12Wwp4a50 3PHASE |90~280VAC| 48~530VAC | .05~50 | CC1138-ND 176.50 154.44 141.20 |A53PT50D 
SPST-NO | 4~32VDC | 48~660VAC | .04~90 | CC1033-ND 69.80 61.08 55.84 |H12W04890_| » pons Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2212 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Fig. 1 — B-2, B-2T Series 


Fig. 2 — EF Series Fig. 3 — M25, M50 Series 


crydom 
NEW! SCR/Diode Power Modules 


These circuits provide complete power control in a single package, utilizing high thermal efficiency to as- 
sure long life and reliable performance. 

Applications: Full-wave power rectification for high current DC circuits, heavy duty power controls, electric 
vehicles, Industrial Motor applications and many other high current applications. 

Electrical Specifications: * VF Maximum Voltage Drop at Amps Peak: B5, L5: 1.65V @ 25A; B6, L6: 
1.6V @ 42.5A; EG: 1.55V @ 125A; M5050: 1.7V @ 50A; M5060: 1.35V @ 60A; M50100: 1.2V @ 
100A * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » di/dt of On-State Current at Ti=125°C: 100A/us 
* Isolation Voltage: 2500VRMS 


UL recognized (file no. E72445) and manufactured in Crydom’s ISO 9001 Certified facility for optimum 
product performance and reliability. 


M5012F Shown 
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Maximum | AC Line Digi-Key Price Each Crydom Maximum | AC Line Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Type Current (A)| Voltage | Options | Part No. 1 10 25 ~=|Part No. Fig. Type Current (A)| Voltage | Options | Part No. 1 10 25 ‘|Part No. 
25 240 With CC1650-ND 31.00 27.13 24.80 |B512F-2 SCR Only 50 240 — ___|CC1662-ND 78.74 68.90 63.00 |M505032 
1 SCR/Diode 25 240 iad 0C1647-ND 31.00 27.13 24.80 )B512F-2T 25 240 | w/ Diode |CC1661-ND 33.70 29.49 26.96 |M252512F 
42.5 240 —_|CC1648-ND_ 42.86 37.51 34.29 |B612F-2T 60 720 — |CC1656-ND 38.30 33.52  30.64/MS5060SB400 
—| scriode 25 240 | With /CC1G49-ND = 26.40 23.10 21.12 |LO12F aay 60 240 — |CC1657-ND 3830 33.52 — 30.64|MS5060SB600 
42.5 240 | Diode |CC1651-ND 41.34 36.18 _—_-33.08 |L622F 3, | Diode Bridge 60 480 — |ectess-np 4504 3941 36.04 /Ms060SB1200 
2 | Diode Bridge 170 480 — _|CC1663-ND 112.64 98.56 90.12 |EFG15F 100 240 —  |CC1652-ND 61.78 54.06 49.43 |M50100SB600 
Diode Only 100 480 — _|CC1660-ND 87.92 76.93 70.34 |M50100TB1200 100 480 — ___|CC1653-ND 72.70 63.62 58.16 |M50100SB1200 
3 5. 50 240 With | CC1654-ND 63.88 55.90 51.11 |M505012F 3 Phase 
SCR/Diode 50 240 | Diode |CC1655-ND 67.00 5863 53.60 |M505012FV Diode Bridge 80 240 — |OC1659-ND 49.56 43.37 39.65 |M5060TB600 


I/O Modules 
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Series IAC, IDC, OAC, ODC Series 6 


Standard 


62018 


goasov oc 20:80¥ 00 
3 inpuT 
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4.70 7240 (10.16) 
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* Opto-Isolated * Solid state I/O switching modules deliver an 
electrically clean, photo-isolated, noise free “output” interface 
from logic level control systems to external loads such as 
motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are epoxy 


Series 6 buffered output modules contain additional internal 
amplification to reduce drive requirements to a level suitable 
for the Mos devices used in many microprocessor systems. 
Models are available with either inverting or no-inverting 


conformal coated for fast heat transfer. inputs, for 5 and 15 volt logic. 


Turn | Turn Turn | Turn 
Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage |1(mA)) Current Voltage Time | Time | PartNo. 1 10 25 | Part No. Voltage |1(mA)| Current Voltage Time | Time | PartNo. ql 10 25 | Part No. 
I/O Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
go~14ovac] 7 |.1~100mA .4~30V0C | 20ms | 20ms |CC1200-ND 12.82 11.22 10.26] IAC-5 0~.8VDC ]100uA] .02~3.5A 24~280VAC].5 cycle |.5 cycle ]CC1242-ND 26.84 23.49 21.48]6412 
180~280VAC| 5 |.1~100mA .4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1201-ND 13.10 11.47 10.48) 1AC-5A 2.4~6VDC |250uA| .02~3.5A 12~140VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1243-ND 25.44 22.26 20.36) 6421 
10~S6VDC ) 8 [1 ~100mA 4~30VDC | Sms | Sms (AGP 1282 11.22 10.26) DGS Mounting Board for 4-pos. Std. 1/0 (Neg. Logic) Modules Screw Term. |CC1206-ND 43.84 38.36 35.08 | PB-4 
3-6V0C | 19 | 02~3A 12~140VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1203-ND 12.82 11.22 10.26|OAC-5 e 
7 . uw 4 e Mnht. Brd. for 4-pos. Std. I/O Modules (Neg. or Pos. Logic) Screw Term. |CC1218-ND 43.84 38.36 35.08] PB-4R 
3-6VDC | 19 | 02~3A  24~280VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1204-ND 13.24 11.59 10.60] OAC-5A i 
3~6VDC 14 (02 ~3A 5~60VDC | .3ms | 3ms |CC1205-ND 12.82 11.22 10.26/0DC-5 Mounting Board for 8-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1219-ND 70.20 61.43 56.16] PB-8 
Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) CC1220-ND 132.98 116.36 106.39) PB-16T 
3 ~ 6VDG 3 | 02~3A  5~60VDC | .5ms | .5ms |CC1237-ND 15.56 13.62 12.45|DMP6301A) | Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1221-ND 155.36 135.94 124.29] PB-16A 
3-6VDC | 4 | 02~3A 24~280VAC].5 cycle ).5 cycle |CC1238-ND 16.64 14.56 13.32/DMP6402A : 
Mini I/O Module — 5VDC System Voltage 
cal atc ebb go~14ovac] 7 |.1~100mA 4~30v0C | 20ms | 20ms |cc1222-ND 12.82 11.22 10.26) M-IAC5 
~ le mM. Aw ims ims ¥ a id i i: 
90~14ovac] 7 |.1~100mA 4~30V0C | 20ms | 20ms |CC1210-ND 15.06 13.18 12.05] IAC-15 10-36voc | 8 |4-100mA 4-30v0c | 5ms | Sms |CC1223-ND 1282 41122 10.26/MIDC.S 
9-18VDC | 20 | .02~3A 12~140VAC|.5cycle|.5 cycle |CC1212-ND 15.96 13.97 12.77|/OAC-15 3-evoc | 19 | 02-3A 12~140VAC| Soycle| Scycle \CC1224-ND 1282 11.22 10.26/MOAC-5 
9~18VDC | 14 | .02~3A_  5~60VDC | .3ms | 3ms [CC1213-ND 17.62 15.42 14.10/ ODC-15 3~6VDC | 19 | 02~3A  24~280VAC|Scycle|.5 cycle |CC1225-ND 13.24 11.59 10.60/MOAC-5A 
1/0 Modules — 24VDC System Voltage 3-6VDC | 14 | 02~3A  5~60VDC | .3ms | .3ms |CC1226-ND 12.82 11.22 10.26|MODC-5 
go~14ovac] 7 |.1~100mA 4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1214-ND 15.06 13.18 12.05] IAC-24 Mini 1/0 Module — 24VDC System Voltage 
Ee ee eee ne MMI. 1oeg toate qoce | tee to-3evoc | 8 |.1~100mA .4~30vDC| Sms | Sms ]CC1227-ND 15.06 13.18 12.05] mIDC-24 
: Oe : “5 cycle |.5 cycle BG AEe) 15.50 13.57 12.40) OAC-24 18~2evoc | 15 | .02~3A 12~140VAC|.5 cycl le |CC1228-ND 15.50 1357 12.40/MOAC-24 
18~28voc | 10 | .02~3A  5~60voc | .ams | .3ms |CC1217-ND 17.62 15.42 14.10/0DC-24 2 ue : 5 cycle)5 cycle iy 220 887 1 : 
d 18~28VDC | 10 | 02~3A 5~60VDC | .3ms | .3ms |CC1229-ND 17.62 15.42 14.10|MODC-24 
Series 6 — AC & DC Buffered Modules Mounting Board for 4-pos. Mini /0 Modules (Screw Term.) CC1230-ND 49.54 43.35 39.64|MS-4 
O~ .8VDC |100HA} .02~3A  3~6OVDC | 100HS | 100uS |CC1239-ND 26.12 22.86 20.90) 6311 Mounting Board for 16-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) (C1232-ND 176.88 154.77 141.51|MS-16H 
2.4~6VDC [250pA| .02~3.5A 3~GOVDC | 100NS | 100uS |CC1240-ND 26.72 23.38 21.38 6321 Mounting Board for 24-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) €C1233-ND 299.20 261.80 239.36 | MS-24H 


Solid State Relays 
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Crydom’s G2 series of SSR’s feature extremely low RDSon, low leakage and long lifetimes. 


Cut Tape 
Input Input Switch Switch Digi-Key Price Each Crydom Digi-Key Tape and Reel Crydom 
Fig. | Contact | Voltage (V) I (mA) Voltage (V) I (mA) Package Part No. 1 10 25 Part No. Part No. Qty. Pricing Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
1 | SPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 330 6-SOP CC1311CT-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST | CC1311TR-ND | 2,000 | 1502.55/M | G2-1B01-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 1.4 15 ~ 40 15 150 8-Dip CC1314-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT | — = = | 
DPST-NO 1.4 15 ~ 40 15 150 8-SOP CC1315-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST | — i =| — 
DPST-O/C 1.4 10 ~ 30 250 150 8-SOP CC1319CT-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-ST | CC1319TR-ND | 2,000 | 2605.50/M | G2-AB02-SR 
DPST-NO 1.4 10 ~ 30 400 110 8-SOP CC1321CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST | — _— at: ll 
2 | DPST-NO 1.4 10 ~ 30 250 125 8-SOP CC1327CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST | CC1327TR-ND | 2,000 | 2470.50/M | G2-DA06-SR 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 120 8-Dip CC1328-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-TT | — = =|. 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 120 8-SOP CC1329CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST | CC1329TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB01-SR 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 250 140 8-Dip CC1330-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT | — = =— | — 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 250 140 8-SOP CC1331CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST | CC1331TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB02-SR 
* Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2213 


crydom 
CKR Series DIN Rail with Integrated Heatsink 


The Series CKR Solid State Relays utilize Crydom’s proprietary thermal management technology providing a compact and efficient design. Built-in DIN Rail attachment, 
easy-to-use box clamp type terminals and integral heat sinking complete the package. This compact new design offers up to 30Arms in ambient temperatures of 25°C. 


Output Output Output Output 
Input Operate | Release} Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release) Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage) (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. Voltage | Voltage | Voltage (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Zero Cross Versions Phase Controlled Versions 
24 ~ 280 |.15~10 | CC1517-ND 46.26 40.48 37.01 | CKRD2410 24 ~ 280 | .15~10 | CC1528-ND 46.26 40.48 37.01 | CKRD2410-10 
4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC} 24~280 | .15~20 | CC1518-ND 49.50 43.32 39.60 | CKRD2420 4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~20 | CC1529-ND 4950 43.32 39.60 | CKRD2420-10 
24 ~ 280 | .15~30 | CC1519-ND 52.78 46.19 42.23 | CKRD2430 24 ~ 280 | .15~30 | CC1530-ND 52.78 46.19 42.23 | CKRD2430-10 
24 ~ 280 |.15~10 | CC1512-ND 49.48 43.30 39.59 | CKRA2410 24 ~ 280 | .15~10 | CC1523-ND 49.48 43.30 39.59 | CKRA2410-10 
24 ~ 280 | .15~20 | CC1513-ND 56.50 49.44 45.20 | CKRA2420 24 ~ 280 | .15~20 | CC1524-ND 56.50 49.44 45.20 | CKRA2420-10 
90 ~ 280VAC | SOVAC | 10VAC | 24~280 | .15~30 | CC1514-ND 60.36 52.82 48.29 | CKRA2430 90 ~ 280VAC | 90VAC | 10VAC | 24~280 | .15~30 | CC1525-ND 60.36 52.82 48.29 | CKRA2430-10 
48~530 | .15~10 | CC1515-ND 58.24 50.96 46.60 | CKRA4810 48 ~530 | .15~10 | CC1526-ND 58.24 50.96 46.60 | CKRA4810-10 
48 ~ 530 | .15~20 | CC1516-ND 62.34 54.55 49.88 | CKRA4820 48 ~530 | .15~20 | CC1527-ND 62.34 54.55 49.88 | CKRA4820-10 
MS11 Series DIN Rail Mount 
Input Operate Release Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
0 ~ 60VDC 0-5 CC1558-ND® 51.50 45.07 41.20 MS11-CMX60D5 
5 ~ 10VDC 5VDC 1.0VDC 0 ~ 60VDC 0~10 CC1557-ND® 56.00 49.00 44.80 MS11-CMX60D10 
12 ~ 280VAC 0-5 CC1559-ND® 34.86 30.51 27.89 MS11-CX240D5 
15 ~ 32VDC 5VDC 1.0VDC 12 ~ 280VAC 0-5 CC1560-ND 34.86 30.51 27.89 MS11-CME240D5 
RoHS Compliant 


MCTC SSR Temperature 


The Crydom MCTC is a unique self-contained state of the art basic temperature controller that combines all the 
necessary functions into one easy to set up and use standard size package. The MCTC is ideal for temperture 
control users that do not need multiple built-in options, displays and functions that they will never use. The unit 
incorporates an internally compensated thermocouple input (J or K), available temperature range of 100°F ~ 
500°F, with adjustable set point using analog voltage of 0 ~ 5VDC. With integrated zerocross burst firing, and 
proportional derivative control to avoid set-point overshoot, the unit also includes 2 LED status indicators for 
visual reference of operation and set point conditions. 
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Thermo Input Temperature Setpoint Output Voltage Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Type Range Adjustment (VAC) (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 

25 CC1567-ND 110.34 96.55 88.28 MCTC2425JLA 

J Type 100°F ~ 500°F 0~5VDC 24 ~ 280 50 CC1568-ND 120.96 105.84 96.77 MCTC2450JLA 

90 CC1569-ND 145.34 127.18 116.28 MCTC2490JLA 

25 CC1570-ND 110.34 96.55 88.28 MCTC2425KLA 

K Type 100°F ~ 500°F 0 ~5VDC 24 ~ 280 50 CC1571-ND 120.96 105.84 96.77 MCTC2450KLA 

90 CC1572-ND 145.34 127.18 116.28 MCTC2490KLA 


MCPC Proportional 
Controller 


The Crydom MCPC series of Proportional Controllers incorporate a complete 
phase-fired logic system and Solid State Relay in one small industry standard 
package. The MCPC uses microprocessor controlled logic, accepts a wide range 
input logic power supply, provides an output load status indicator, and five 
modes of analog control input along with an enable/disable control. 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Terminal 44-44 @ Setpoint Adjust 
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Pt 8-d2Vde (+) 
P2 Ground (-) 1 

P3 ON/OFF Control 

PA 0-5V, 0-7V, 0-10V, 4-20mA 


Terminal #1} 


Input Adjustment Output Voltage Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range (VAC) (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
0~25 €C1573-ND 83.82 73.35 67.06 MCPC1225A 
0~5VDC 0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0~50 €C1574-ND 90.16 78.89 72.13 MCPC1250A 
0~90 CC1575-ND 109.28 95.62 87.43 MCPC1290A 
0~25 CC1576-ND 83.82 73.35 67.06 MCPC2425A 
0~5VDC 0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0~50 (C1577-ND 90.16 78.89 72.13 MCPC2450A 
0~90 CC1578-ND 109.28 95.62 87.43 MCPC2490A 
CW Series Output] Output 
Input Operate | Release | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Crydom’s CW24 line of solid-state relays offer an SCR AC switch output featuring Voltage Voltage | Voltage (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
low offstate leekage: (mA, snubberless), zero an rantomn voltage switching and 45~10 |CC1531-ND 4258 37.26 34.07 | CWA2410 
a broadened operating range (24 ~ 280Vac). This wide range permits optimum 45-25 |0C1533-ND 43.40 37.98 34.72 | cwae4es 
performance at both 120 Vac and 240 Vac line voltages. Also includes safe L 90~280VAC) 90VAC | 10VAC | 24 ~ 280 4560 (CRM 49.14 49.00 30.32 | cwaosso 
removable finger-safe cover and LED indicator. 
15~90 |CC1537-ND 86.82 75.97 69.46 | CWA2490 
Output | Output Phase Controlled Versions 
Input Operate | Release | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage | (VAC) | (Arms) |Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 15-10 |CCIS40-ND 40.26 35.23 92.21 | CWD2410-10 
A 15~25 |CC1542-ND 40.66 35.58 32.53 | CWD2425-10 
Zero Cross Versions 3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~ 280 
15~10 |CC1539-ND 40.26 35.23 32.21 | CWD2410 15~50 |CC1544-ND 47.50 41.57 38.00 | CWD2450-10 
3~aevoc | a.ovoc | t.0voc | 24-280 15~25 |CC1541-ND 40.66 35.58 32.53 | CWD2425 15~90 |CC1546-ND 83.52 73.08 66.82 | CWD2490-10 
; ; 15~50 /CC1543-ND 47.50 41.57 38.00 | CWD2450 oo-28ovac! sovac | 1ovac | 24-2e9| 15710 |ects32-ND 42.58 87.26 34.07 | Co2410-10 
15~90 |CCIS45-ND 83.52 73.08 66.82 | CWD2490 15-90 |CC1538-ND 86.82 75.97 69.46 | CWD2490-10 


2214 (to91) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIN-Rail Mount Solid State Relays 
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CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES 
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Solid State Relays 


IPOO - Screw 
Terminal 


IP20 - 
Fingersafe 


* Epoxy-Free Design Eliminates Internal Component 


* No External Transient Protection Required (Internal 


* Epoxy - Free Design Minimizes Internal 


* No External Transient Protection Required (Internal 


stress TVS) Component Stress Tvs) 
* Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal i 
Performance a P * UL/ CSA/TUV Approved, CE Compliant ° Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal. y_ / CSA/ TUV Approved, CE Compliant 
i EMC Compliant for Reliable Operation in Harsh ‘erformance 7 
* 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced * : i : sino 
Reliability Environments * 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced * aie ee for Reliable Operation in Harsh 
* Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output Reliability nvironmente 


* Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output 


Input Output | Maximum | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current | Output (VAC) | Part No. 1 10 25 __| Part No. Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
IPOO — Screw Terminals Voltage Current | Output (VAC) | Part No. 1 10 25 Part No. 
3 ~ 32VDC 25A 24~280 | 646-1000-ND 31.27 29.78 29.10 | 84134010 22.5mm 
3 ~ 32VDC 50A 24~280 | 646-1001-ND 36.30 34.57 33.79 | 84134020 
90~ 280VAC | 25A 24~280 | 646-1002-ND 34.51 32.87 32.12 | 84134011 4 ~ 32VDC 10A 280 646-1016-ND 46.78 44.56 43.55 | GNR10DHZ 
90 ~ 280VAC | 50A 24~280 | 646-1003-ND 40.38 38.45 37.58 | 84134021 90-140vac| 10a 280 646-1017-ND 4745 45.20 44.17 | GNRIOBHZ 
4 ~ 32VDC 25A 48~660 | 646-1004-ND 37.86 36.06 35.24 | 84134110 
4 ~32VDC 50A 48~660 | 646-1005-ND 45.17 43.02 42.04 | 84134120 4 ~ 32VDC 20A 660 646-1018-ND 50.838 48.41 47.31 | GNR20DHZ 
90 ~ 280VAC | 25A 48~660 | 646-1006-ND 40.74 38.80 37.92 | 84134111 
90 ~ 280VAC | _50A 48 ~660__| 646-1007-ND 49.60 47.24 —_46.17 | 84134121 90:= 140VAG") “20 860 SAS 1018:ND BESS. S402, -50:98" | GNKZOBHZ 
IP20 — Fingersafe Terminals 4 ~ 32VDC 30A 660 646-1020-ND 55.91 53.26 52.04 | GNR30DHZ 
3 ~ 32VDC 25A 24~280 | 646-1008-ND 34.14 32.52 31.78 | 84137010 
3 ~ 32VDC 50A 24~280 | 646-1009-ND 39.17 37.32 36.47 | 84137020 SO IAOVAG:) 2806: G60 A GSIOR: « wO.08s ABE: Z2 | ;GNAGOBHZ: 
90~ 280VAC | 25A 24~280 | 646-1010-ND 37.37 35.60 34.79 | 84137011 45mm 
90 ~ 280VAC | 50A 24~280 | 646-1011-ND 43.37 41.31 40.37 | 84137021 
4 ~ 32VDC 25A 48~660 | 646-1012-ND 40.74 38.80 _ 37.92 | 84137110 #eG2NDG S84 860 S86:1022:ND CE.0H -O184 60.59" | GNRSSDHZ 
4 ~32VDC 50A 48~660 | 646-1013-ND 48.04 45.76 44.72 | 84137120 90~140VAC | 35A 660 646-1023-ND 67.32 64.11 62.66 | GNR35BHZ 
90 ~ 280VAC | 25A 48~660 | 646-1014-ND 43.60 41.54 40.59 | 84137111 
g0~280vac| 50A | 48~660 | 646-1015-ND 52.35 4986 48.73 | 84137121 fpeVBe:”| ek Se0 isc ih ied <BR. «(BE'59) | GNRGSDHZ 
90~140VAC| 45A 660 646-1025-ND 74.05 70.53 68.93 | GNR45BHZ 
SSR Heatsinks 2 Phase Some 
4 ~ 32VDC 254 660 646-1026-ND 170.93 162.79 159.09 | GNR25DCZ 
90 ~ 140VAC 646-1027-ND 174.30 166.01 GNR25BCZ 


Dual Solid State Relays 


Locking Screw 


Digi-Key Price Each Crouzet Connector Terminal 
Description Part No. 1 10 25 | Part No. Input 
Heatsink 2.0°C/W, For up to 20A Relay 646-1073-ND 24.29 23.14 22.61 | HS2 
Heatsink 0.7°C/W, For up to 30A Relay 646-1074-ND 25.52 24.32 23.76 | HSS 
Heatsink 2.0°C/W, For up to 45A Relay 646-1075-ND 24.29 23.14 22.61 | HS8.1 
Heatsink 0.8°C/W, For 3-Phase 
SSR with Screw Terminals 646-1076-ND 55.70 54.43 | HS13 


DIN Rail Solid State Relays 


DR454 / DR457 


* True 40A per Channel Rating @ 240 and 480VAC 


¢ Dual Input Channels for Independent Output 
Operation 


¢ Zero-crossing (resistive loads) or random-fire 
(inductive loads) outputs 


DR411/DR711 


* UL/CSA/TUV/CUL Approved 
© No External Transient Protection Required (Internal 


Tvs) * CE Certified and EMC Compliant 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current | Output (VAC) | Part No. 1 10 25 __| Part No. 
Quick Connect Terminals 
4 ~ 15VDC 25A 24~280 | 646-1036-ND 48.50 46.20 45.15 | 84140800 
¢ DIN Rail Mount SSR/Heat Sink Assemblies * LED Input Status Indicator 
* No Heat Sink Calculations Required + IP20 Touch-Safe Housing 17 ~ 32VDC 25A 24~280 | 646-1037-ND 48.50 46.20 45.15 |84140810 
* Standard Ratings up to 45A @ 660VAC * AC or DC Inputs 4 ~ 15VDC 40A 24~280 | 646-1038-ND 52.73 50.23 49.09 | 84140900 
* No External Transient Protection Required (Internal * SSR’s are UL/ CSA/ TUV Approved 
TVs) + CE Certified and EMC Compliant 17 ~ 32VDC 40A 24~280 | 646-1039-ND 52.73 50.23 49.09 |84140910 
Screw Terminals 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current | Output (VAC) | Part No. 1 10 25 | Part No. 4 ~ 15VDC 25A 24~280 | 646-1028-ND 51.77 49.31 48.19 | 84140003 
DR411/DR711 17 ~ 32VDC 25A 24~280 | 646-1029-ND 51.77 49.31 48.19 | 84140013 
4~32VDC T6A 48 ~660 | 646-1040-ND 47.01 44.78 43.76 [DR4110 
90~250vac| 416A 48~660 | 646-1041-ND 5233 49.85 48.72 |DR4111 4 ~ 15VDC 40A 24~280 | 646-1030-ND 56.00 53.34 52.13 |84140203 
4 ~ 32VDC 26A 48 ~ 660 646-1042-ND 87.44 83.27 81.38 |DR454120.3 17 ~ 32VDC 40A 24 ~ 280 646-1031-ND 56.00 53.34 52.13 | 84140213 
90~250VAC | _26A 48~ 660 | 646-1043-ND 93.77 89.30 _ 87.28 |DR454121.3 eaene wee as-660 |Centeena 56 a boat lagi acne 
DR454 / DR457 with Heatsink #19 7 cRUGEE a Pave. UP eh 2 
4 ~ 32VDC 16A 48~660 | 646-1044-ND 47.64 45.38 44.35 |DR7110 17 ~ 32VDC 25A 48~660 | 646-1033-ND 57.69 54.95 53.71 [84140513 
90~250VAC| 16A 48~ 660 | 646-1045-ND 53.48 50.94 49.78|DR7111 4s 4806 honk 48-660 | 646-1084-ND so iso81) 0.86 | ea1a080s 
4 ~32VDC 26A 48~660 | 646-1046-ND 88.70 84.48 82.56 |DR457120.3 j : , 
90 ~ 250VAC. 26A 48~660 | 646-1047-ND 95.03 90.52 88.46 |DR457121.3 17 ~ 32VDC 40A 48~660 | 646-1035-ND 62.90 59.91 58.55 | 84140613 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2215 


Mounting Boards Miniature I/O 


Industry Standard Package 
* Output Ratings up to 5 Amps 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 


a 


CST < 


CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES a>, 


rouzet 


C4 Series V/Oo M odu les * UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
* New industry Standard Package RoHS Output Modules 
° i cComrtuagt 
Replaceable Fuse in Output Modules Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
* Color Coded Housing for AC or DC Input Voltage Range| Current Voltage Current Part No. 1 10 25 | Part No. 
+ UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 3 ~ 60VDC 3.0A 24VDC 13mA 646-1077-ND 14.69 13.99 13.67 | SMODC24 
Input Modules Mounting Boards for SM Series I/O Modules 
. ; =a 7 Max. No.| Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
Input Max. Input | Logic Supply) Max. Logic | Digi-Key Price Each Crouzet of1/O | (LxWxH)t |Connection| Connection | Part No. 1 10 25 =| Part No. 
Voltage Range | Current Voltage | Supply Current | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. = 
90 - 140VAC 14mA 45 ~ 30VDC 25mA 646-1048-ND 11 11.01 10 CAIAC 8 6.4.x 3.5x 1.9 | Card-Edge | Screw Terminal | 646-1055-ND 58.49 55.71 54.45 | PB8SM 
a m 5 ‘smi -1048- 5 : 75 16 |10.0x3.5x 1.9] Card-Edge | Screw Terminal | 646-1056-ND 104.01 99.05 96.80 | PB16SM 
140 ~ 280VAC 5mA 4.5 ~ 30VDC 25mA 646-1049-ND 12.17 11.60 11.33 | C4IACA 24 13 x 3.75 x 1.88] Card-Edge | Screw Terminal | 646-1057-ND 153.01 145.73 142.42 | PB24SM 
10~32vDC_| 20mA | 4.5~30VDC|  25mA | 646-1050-ND_ 11.55 —14.01__‘'10.75 | C4IDC Including /0 modules and standotts 
Output Modules 
Output Max. Output} Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet E poxy E n caps u lated 
Voltage Range| Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. D l N Ra il VO M od u les 
24 ~ 280VAC 3.0A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1051-ND 13.68 13.04 12.74 | C40ACA 
12 ~ 140VAC 3.0A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1052-ND 13.31 12.67 12.39 | C40AC * DIN Rail Mountable 1/0 Modules 
5 ~ 60VDC 3.0A 4 ~ 32VDC 16mA 646-1053-ND 13.31 12.67 12.39 | C40DC * Color Coded Housing for AC and DC Input 
3 ~ 250VDC 1.0A 4 ~ 32VDC 16mA 646-1054-ND 15.94 15.19 14.84 | C40DCA * Built in LED Status Indicator 
© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
Mounting Boards for C4 Series I/O Modules 
Input Modules 
Max: Input Max. Input | Logic Suppl Max. Logi Digi-K Price Each Crouzet 
i i i ale i npui jax. Input | Logic Supply jax. Logic igi-Key rice Eac! rouze 
ain ate Peale te ais pa pe 1 rae 25 pe Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. il 10 25 ‘| Part No. 
= = 90 ~ 140VAC 5mA 5VDC 28mA 646-1063-ND 22.59 21.52 21.04 | DRIACS 
4 |3.25 x 3.25 x 2.5 | Screw Terminal | Screw Terminal | 646-1058-ND 41.82 39.84 38.94 | PB4C4 4 ~ 32VDC 34mA 5VDC 28mA 646-1064-ND 22.59 21.52 21.04 | DRIDC5 
16 10x 3.25x2.5 | 50-Pin Header | Screw Terminal | 646-1059-ND 104.01 99.05 96.80 | PB16C4 Output Modul 
16 | 95x3.25x25 |Sorew Terminal | Screw Terminal | 646-1060-ND 119.44 113.75 111.17 | PBI6C4T MtpuEMocuies 
+ Including I/O modules and standoffs Output Max. Output} Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range| Current Voltage Current | Part No. 10 25 ‘| Part No. 
12 ~ 280VAC 5A § ~ 24VDC 18mA 646-1065-ND 24.73 23.55 23.02 | DROAC 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1066-ND 24.73 23.55 23.02 | DRODCS 


Quad I/O Modules 


Industry Standard Package 


Rol 
® 


DIN Rail I/O Modules 


© Color Coded Housing for AC and DC Input 


* Built in LED Status Indicator 
© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


¢ 4 Modules in One Package 


Output Modules 


* DIN Rail Mountable 1/0 Modules 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 


* Built in LED Status Indicator 


© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant, CUL Approved 


Input Modules 


Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range| Current Voltage Current Part No. 10 25 | Part No. a maaeeinaa [lenieSaaal Terctionl an ED ET a ; 
Ral inpu' jax. Input | Logic Supply jax. Logic igi-Key rice Eac rouze 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1069-ND 59.00 56.19 54.92 | ODC50.11 Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 25 | Part No. 
Fi 90 ~ 140VAC 14mA 4.5 ~ 30VDC 32mA 646-1061-ND 25.61 24.39 23.84 | 84115501 
Mounting Boards for Quad I/O Modules 4~sevoc | asma | 45~30vDc | —32mA —_—| 646-1062-ND 28.43 27.08 26.46 |84115503 
No. of | Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
Modules | (LxWxH)t |Connection| Connection Part No. 1 25 Part No. Output Modules 
4 5.8 x 6.0x 3.9 | Edge Card | Screw Terminal | 646-1070-ND 115.96 110.44 107.93 | PB16Q Output Max. Output | Nom. Input | Max. input | Digi-Key Price Each Crouzet 
6 8x6x3.9 | Edge Card | Screw Terminal | 646-1071-ND 156.87 149.41 146.01 | PB24Q Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 10 25 | Part No. 
8 10.2 x 6.2x 3.9] Edge Card | Screw Terminal | 646-1072-ND = 197.81 188.39 184.11 | PB32Q 5 ~ 60VDC 3A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1067-ND 22.91 21.82 21.33 | 84130104 
{ Including /0 modules and standotts 12 ~ 280VAC 5A 4~32vDc | 22mA _| 646-1068-ND _—-27.93 26.61 26.01 | 84130105 


crydom 


Quad I/O Modules 


Industry Standard Package 

* Color Coded Housing for AC and DC Input 

* Built in LED Status Indicator 

* UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


¢ 4 Separate modules in one package 


Note: For Mounting Boards use PB16Q, PB24Q and PB32Q 


Input Modules 


Input Max. Input | Logic Supply | Max. Logic Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
90 ~ 140VAC 6mA 5VDC 16mA CC1636-ND 63.56 55.62 50.85 | IAC5Q 
10 ~ 60VDC 34mA 5VDC 16mA CC1638-ND 63.56 55.62 50.85 | IDC5Q 

4 ~ 32VDC 68mA 5VDC 16mA CC1639-ND 69.00 60.38 55.20) IDC5BQ 
Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 1 10 25 | Part No. 
12 ~ 140VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1640-ND 62.20 54.43 49.76 | OAC5Q 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA CC1642-ND 65.52 57.33 52.42 | ODC5Q 


Miniature I/O Modules 


Industry Standard Package 

* Output Ratings up to 5 Amps 

* Color Coded Housing for AC and DC Input 

© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
Note: For Mounting Boards use PB8SM, PB16SM and PB24SM 


Input Modules 


RoHS 


commune? 


® 


Input Max. Input) Logic Supply | Max. Logic | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
90 ~ 140VAC 5mA 5VDC 16mA CC1628-ND 12.82 11.22 10.26) SMIACS 
180 ~ 280VAC 5mA 5VDC 16mA CC1630-ND 13.10 11.47 10.48) SMIAC5SA 
10 ~ 36VDC 34mA 5VDC 16mA CC1629-ND 12.82 11.22 10.26) SMIDC5 
Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range Current Voltage Current | Part No. dl 10 25 Part No. 
12 ~ 140VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1631-ND 12.82 11.22 10.26 | SMOACS 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA CC1633-ND 12.82 11.22 10.26 | SMODC5 
3 ~ 250VDC 1.0A 5VDC 18mA CC1634-ND 16.42 14.37 13.14 | SMODC5A 


2216 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


General Cable CAROL. Hook-Up Wire Audio and Communication 


BRAND C1331 AND C1340 — Conductor: + 22 thru 20 AWG fully annealed 
stranded tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * C1331: Prem- 


Conductor: * Fully annealed tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * Premium grade color coded PVC * Temperature il < . i 
Range: -20°C ~ 105°C» Voltage Rating: 300 Volts + Nominal Insulation Thickness: 0.016 (0.81mm) Industry | Ny" Qra0e. colar cod Fi» Pls Sveum ara, cor cove 
Approvals: ¢ UL Style 1007, UL Style 1569 * CSA TR-64 * Passes UL VW-1 Vertical Flame Test * OSHA acceptable conductors, 25% overlap, minimum, foil facing out * Stranded tinned 


copper drain wire Jacket: * PVC, gray * Temperature Range: -20°C ~ 


Font Cond ae Biol Keys Price Digt Mais Price General 80°C Applications: * Audio * Communications » EMI isolated circuits 
i = F = for instrumentation 
(AWG) Strand (mm) | for 100 ft. 100 ft.t | _for 1000 ft. 1,000 ft-t Part No. C2509 —Conductor: * 20 AWG fully annealed solid tinned copper per 
_ Solid Conductors — RoHS Compliant ASTM B-33 Insulation: * Premium grade, color coded polyethylene 
24 Solid 1.32 €2003(1-100-ND 15.24 €2003(1-1000-ND 53.40 C2003 Shield: * 100% Flexfoil® aluminum/polyester with 25% overlap, 
22 Solid 1.45 | €2004(1-100-ND 16.24 €2004(1-1000-ND 61.57 ¢2004 minimum, foil facing out * Solid tinned copper drain wire Jacket: 
20 Solid 1.63 €2028(1-100-ND 19.48 €2028(1-1000-ND 88.09 €2028 * Permaline® high density polyethylene, Black * Temperature Range: 
18 Solid 1.83 | €2052(1-100-ND 24.39 | (€2052C1-1000-ND 128.23 02052 -20°C ~ 80°C Applications: * Suitable for direct burial * Outdoor uses 
16 Solid 2.11 €2053(1-100-ND 30.31 €20531-1000-ND 176.70 C2053 © 100% shielded cable where RF shielding is required » Suggested 
Stranded Conductors Voltage Rating: 350 Volts 
24 7/32 1.42 €2015{_1-100-ND® 16.18 €2015(_1-1000-ND® 61.07 €2015 Noninal 
22 7/30 1.57 €2016L1-100-ND® 17.68 €2016L1-1000-ND® 73.33 C2016 4 5 Z 
20 | 10/30 | 178 | C20400-100-ND@ 20.44 | C2040L1-1000-ND@ 95.95 | C2040 Moe es Ae ae ee OS Nos ott Fer Fall) |, deneral 
18 16/30 2.03 €2064(1-100-ND® 26.09 C2064L1-1000-ND® 142.14 €2064 ae Dey, 
16 26/30 234 €2065(-100-ND 33.64 €2065(-1000-ND 203.92 2065 Cond. | (AWG) | Strand (mm) (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. 5,000 ft.| Part No. 
“ - - Fig. 1 — UL Style 2095, 300 Volt NEC Type CL2, Gray — RoHS Compliant 
H 4 20 7/28 0.41 5.84 C1331-X-ND 76.42 362.02 — | 01331.41.10 
Stranded, PVC neuen UL Style 1015, ee Fig. 1 — UL Style 2835, 30 Volt, Gray — RoHS Compliant 
TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 4 22 | 7/30 0.20 4.24 | C1340-X-ND 53.19 238.53 —[C1340.21.10 
Cond. Nom. | Insulation | Digi-Key* Digi-Key* General 7 oT Solid Fis. 2 = UL Style pases, 250 Volt, Black 56 025094601 
Size 0.D. | Thickness | Part No. Price | Part No. Price | Cable ell : : 09K = — 956.55 | 2509.46. 
(AWG) | Strand (mm) (mm) for 100 ft. 100 ft.t | for 1000 ft. 1,000 ft.t} Part No. 
Stranded — RoHS Compliant . 
24 | 7732 | 224 | 081 | C2100-F100-ND 17.02 | C2100L-1000-ND 67.96 ] C2100 Rubber/PVC Test Lead Wire 
22 7/30 2.39 0.81 €210110-100-ND 19.32 | €2101(-1000-ND 86.74 | C2101 ‘ 
20 | 1030 | 259 | 081 | C2t0z+100-ND 21.97 | C2102C1-1000-ND 109.31 | c2to2 Gondueter: « Fully annealed stranded’ tinned copper per ASTM B-33 
18 | 16/30 | 2.84 0.81 | C2103C1-100-ND 25.23 | C2103L1-1000-ND 135.91 | C2103 Insulation: » Premium grade color coded Rubber or PVC» Temperature 
16 | 26/30 | 3.15 0.81 | C21040-100-ND 34.94 | C210401-1000-ND —_81.70 | C2104 Range: -20°C ~ 60°C for Rubber; -25°C ~ 60°C for PVC 
14 41/30 3.58 0.81 €2105(]-100-ND 45.34 | C2105C1-1000-ND 303.96 | C2105 
10 | 105/30 | 4.67 0.81 | C2107C1-100-ND 98.57 | C2107C1-1000-ND 721.04 | C2107 No. | Cond. Nom. Ins. F Nom.) (X= No. of Ft. Per Roll) | General 
Solid — RoHS Compliant of Size Thickness | Working 0.D. | Digi-Key Price Per Roll Cable 
2 1 226 081 21170 -100-ND 18.03 | 0211701000-ND 76.24 | G27 Cond.| (AWG) | Strand | (mm) | Voltage | Color | (mm)| Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
20 1 2.44 0.81 €2118L]-100-ND 21.17 | C2118C1-1000-ND 101.86 | C2118 Rubber Test Leads — RoHS Compliant 
18 1 2.64 0.81 €2119()-100-ND 26.17 | C2119C)-1000-ND ‘143.62 | C2119 Black 01321B-X-ND 39.08 461.30 | C1321.21.01 
ROHS Compliant 1] 18 | 65/86 | 1.14 | 5,000V | ‘Reg | 356 |ciz01RX-ND 39.08 161.30 | C1321.21.03 
* es in ees Bate: class deter wie Jebreseits Coot of your choice: B=Black; W=White; R=Red; G=Green; PVC Test Leads 
=Orange; Y=Yellow; L=Blue; N=Brown; S=Slate Gray; V=Violet. 
t+ Length tolerance is +1% * Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 1 18 85/36 1.14 5,000V_| Black | 3.56 | C1320B-X-ND 33.74 133.20 | €1320.21.01 


= tyco Electronics AMP Cable Stripper 


Authorized Distrioutor 


General Cable Hau PVC Coated Speaker Cable 


A1110-ND Cable Stripping Tool for RG/58, 59 


Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded copper per ASTM B-174 Insulation: Clear; Premium grade PVC a (AMP' Patt NO. 6039951) .acciccccsaccnncneansesdiniciisiesswsaneanersaned nce $108.68 
Jacket: PVC Clear Temperature Range: -20°C ~ 60°C Voltage Rating: UL listed (wires, misc.) 120V maximum 
No. | Cond. Nom. Ins. Nominal Suggested (X= No. of Ft. Per Roll) General OK Industries Wi re St ri ppe rs 
of | Size Thickness 0.D. Working Digi-Key Price Per Roll Cable Division Gt loner dusts Cory S 
Cond.| (AWG) Strand (mm) (mm) Voltage Part No. 500 ft.t 1,000 ft.¢ Part No. Features: 
2 24 7/32 0.41 1.40 x 2.79 120 C1356-X-ND 34.14 61.45 C1356 * Calibrated Strip Length (Adjustable to 2 inches) 
2 22 7/30 0.51 1.78 x 3.68 120 C1362-X-ND 51.76 95.34 C1362 * Single action squeeze-pull motion 
2 20 10/30 0.51 2.16 x 4.06 120 €1360-1000-ND = 129.29 C1360 * Clean, precise strip of any insulation type 
2 18 16/30 0.64 2.54 x 4.75 120 €1357-X-ND 86.07 162.29 C1357 * Shirt-pocket size and light weight 
2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 120 €1358-500-ND 128.45 _ C1358 K503-ND 20 ~ 30AWG .. $32.92 
2 14 41/30 0.64 3.05 x 5.84 120 €1361-500-ND 204.12 = 01361 K276-ND 18 ~ 28AWG .. $32.92 


Tt Length tolerance is +10% 


Wire Strippers 


H *Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 seconds » Stripper 1700°F 
Thermal Wire (927°C) in less than 5 seconds » Eliminates nicks and broken strands of conductors 


. «Handles solid, stranded and shielded wires * Does not burn skin * AC line power or 
Strippers rechargeable battery power versions * Complete with cleaning brush and operating 
instructions 101-5 721, 821, 921 
an Digi-Key Price 101-S WIRE STRIPPER: Handy, lightweight, universal stripping tool cuts and strips 
Description Part No. Each common wire sizes. Hardened blades. Plastic grips. Spring action to speed work. Full 
‘ Fi i 5 ey length: 5.125” (130.18mm) 
Thermal Wire Stripper with Cleaning Brush PTS-10-ND 75.70 721, 821, 921 WIRE STRIPPERS: Strip and cut commonly used wire, single or 
Replacement Blade for PTS-10-ND PTS-101-ND 5.19 stranded, AWG or metric. Each tool will strip several different wire sizes. Narrow nose 
PTS-10-ND plier design is an extra feature along with cushion grips and spring release. Hardened 
Teflon Wire Stripper for 16-30 AWG PTS-30-ND 115.00 pivot joint for longer life. A perfect tool for solder benches or assembly areas. 
101-S-ND Up to 10AWG $9.84 
Replacement Blade for PTS-30-ND PTS-302-ND 5.32 721-ND 10 ~ 20AWG . . $16.11 
821-ND 16 ~ 26AWG . - $16.11 
* Will not strip Teflon wire 921-ND 20 ~ 30AWG ... - $16.11 


DABURN Plastic Kin kless Test ¢ Soft formulation vinyl maximum flexibility * Temperature stability from -80°C ~ 105°C * Exceed requirements for MIL-I-3930A Type Rez 


JP(PVC) © Suitable for test leads, etc. * Resistant to gasoline and oil * Excellent abrasion resistance. Description: One conductor 


Lead Wi re tinned copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface Operating Temperature: -80°C ~ 105°C, S000V rating 
Size Ins. |0.D. Nom. Digi-Key Part No. Price 
Feet | (AWG) | Strand | (mm) | (mm) Red Black Yellow Green Blue White Per Roll 
100 22 26/36 | .81 2.54 W2722R-100-ND® W2722B-100-ND W2722Y-100-ND W2722G-100-ND® W2722L-100- ND@ W2722W-100-ND® 16.32 
1,000] 22 26/36 | 81 2.54 W2722R-1000-ND® W2722B-1000-ND. W2722Y-1000-ND W2722G-1000-ND® W2722L-1000-ND@ W2722W-1000-ND@ 107.84 
100 20 26/34 | .81 2.64 W2720R-100-ND® W2720B-100-ND® W2720Y-100-ND@ W2720G-100-ND® W2720L-100-ND® W2720W-100-ND® 16.87 
1,000] 20 26/34 | 81 2.64 W2720R-1000-ND® W2720B-1000-ND@ W2720Y-1000-ND® W2720G-1000-ND® W2720L-1000-ND@ W2720W-1000-ND@ 129.63 
100 18 65/36 | .81 2.84 W2718R-100-ND W2718B-100-ND® W2718Y-100-ND W2718G-100-ND W2718L-100-ND@ W2718W-100-ND® 27.53 
1,000] 18 65/36 | 81 2.84 W2718R-1000-ND W2718B-1000-ND W2718Y-1000-ND W2718G-1000-ND W2718L-1000-ND@ W2718W-1000-ND@ 188.55 
100 16 65/34 | .81 3.28 W2716R-100-ND® W2716B-100-ND® W2716Y-100-ND@ W2716G-100-ND® W2716L-100-ND@ W2716W-100-ND® 30.90 
1,000] 16 65/34 | .81 3.28 W2716R-1000-ND® W2716B-1000-ND@ W2716Y-1000-ND@ W2716G-1000-ND® W2716L-1000-ND@ W2716W-1000-ND@ 264.74 
@ RoHS Compliant 
Rubber Ki n kless ee Size | Nom. |Breakdown Nom. |0.D. Nom. Digi-Key Part No. Price 
. Feet |(AWG)|Strand| Ins. Wall | Voltage} Voltage} (mm) Red Black Per Roll 
Test Lead Wire 


Suitable as Test Lead Wire i f inst Ct ilat i : h tra flexibility and li 100 | 20 | 41/36} 1.19mm | 12,000 | 3,000 3.48 |W2715R-100-ND |) W2715B-100-ND 50.71 
uitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc., wherever extra flexibility and limpness are necessary. nh eel 
Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, color-coded rubber, smooth wax finish. Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 1,000] 20. | 41/36 | “119mm |12,000 | 3,000 3.48 RWARISRSOOG NON W27LSBSOOONDY 334.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2217 


CAROL. 


- @ oA 
~ General Cable Multi-Conductor Cable Bs 
BRAND LL46351 £26174 
COLOR CODE CHART 1 COLOR CODE CHART 2 
No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color Notes: 2 re A 725 Type CL3 (UL: ih C) 
- - ary . rticle 800 Type CM (UL: 75°C) 
1 Black 1 Pink 21 | White/Brown 1 Black 11 | Blue/Black | 21 /Orange/Green 1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) 44. CM-CSA PCC FT4, non UL2464 
i i ff i 2. UL-2093 (UL: 60°C, 300V) . i ¢ draat : 
2 White 12 Tan 22 |White/Orange 2 White 12 | BlackWhite | 22 | Blk/Wht/Red 3. UL-2106 (UL: 60°C. 600V) 15. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 
3 Red 13 | Red/Green 23 | White/Gray 3 Red 13 | Red/White 23 | Wht/BIk/Red 4. NEC Article 725 Tyoe CL2 (UL: 75°C) 105°C, 300V) 
4 Green 14 | Red/Yellow 24 | White/Violet 4 Green 14 | Green/White 24 | Red/Blk/Wht 5. UL Style 2464 (ut. 80°C 300) 16. NEC Type CL3P only 
5 Brown 15 | Red/Black 25 | Wht/Blk/Red 5 Orange 15 | Blue/White 25 | Grn/Blk/Wht 6. NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C) 17. UL2587 (600V), CSA CMG Flame Test 
6 Blue 16 | White/Black 26 | Wht/BIk/Grn 6 Blue 16 | Black/Red 26 | Org/Blk/Wht 7 CSA PCC (60°C) : 18. NEC 760, UL Type FPL (300V) UL 2,500 BTU 
vi Orange 17 | White/Red 27 | Wht/BIk/Yel 7 | White/Black 17 | White/Red 27 | Blu/Blk/Wht 8. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 
8 Yellow 18 | White/Green 28 | Wht/BIk/Blu 8 Red/Black 18 | Orange/Red 28 | Blk/Red/Grn 9. Passes CSA FT1 Flame Test A. Capacitance between conductors 
9 Violet 19 | White/Yellow } 29 | Wht/BIk/Brn 9 | Green/Black 19 | Blue/Red 29 | Wht/Red/Grn 10. OSHA acceptable B. Cap. between 1 conductor and other conductors 
10 Gray 20 | White/Blue 30 | Wht/BIk/Org 10 | Orange/Black | 20 | Red/Green 30 | Red/BIk/Grn 11. NEC Article 725 (UL: 60°C) connected to shield 
COLOR CODE CHART 3 COLOR CODE CHART 4 Non-Plenum Plenum 
No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 3 Red 1 Black 3 White 
2 Natural 4 Green 2 Red 4 Green 
Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Color Conductor Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT a/M @ Price Per Roll 
of Code Size Conductor | Thickness Thickness Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 
Cond. Chart (AWG) Strand Inches (mm) | Inches(mm) | Voltage Inches (mm) A/B) Conductor / Shield Notes Part No. ft.t ft. # ft. # | Series No. 
Unshielded 
2 Red/BIk 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 300V 0.130 (3.30) 265 — _ 9 W120-X-ND® 29.33 63.49 119.92 | C6348 
3 Blk/Red/Gn 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) 25 — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W121-X-ND@ 41.47 93.15 175.64 | C4062 
4 1 22 7/30 0.010 (0. a 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) 25 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W122-X-ND® 51.72 122.18 229.98} C4063 
4 1 22 Solid 0.006 (0.15: 0.015 (0.38) 300V 0.129 (3.28) _ — _ 3 04412-X-ND 34.42 — 131.14] 04412 
5 1 22 7/30 0.010 (0.2 4 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) 255 — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND@ 55.99 135.39 254.85 | C4064 
6 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 265 — _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W124-X-ND® 65.31 159.36 309.04] C4066 
7 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 255 — = 5, 6, 7, 8,9, 10 W125-X-ND@ 72.11 — 337.75} C4088 
8 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) 265 — _ 5, 6,7, 8, 9,10 W126-X-ND® 80.04 203.56 382.43] C4065 
9 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) 25 — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W127-X-ND@ 92.29 — 451.45} C4070 
10 1 22 7/30 0.010 (0. a) 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 255. — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND® 100.97 373.16 500.39 | C4071 
12 1 22 7/30 0.010 (0.25 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 25 — _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W129-X-ND@ 114.01 296.21 573.90 | C4067 
15 2 22 7/30 0.010 (0.2 4 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 25 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W130-X-ND@ 154.68 — 77166} C4073 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) 25 — = 5, 6,7, 8,9, 10 W132-X-ND® 251.78 — 1235.31 C4076 
30 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.389 (9.88) 255. — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W133-X-ND 303.91 1181.66 1510.18 | C4077 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire 
4 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) 36.0 65.0 15.0 12.0 5, 6,7, 8,9, 10 W504-X-ND® 61.22 147.09 285.26} C0762 
6 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 fe 56) 34.0 61.0 15.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W506-X-ND® 75.51 189.96 356.89} C0763 
8 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8,9, 10 W508-X-ND® 94.58 239.69 464.40} C0764 
10 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8, 9,10 W510-X-ND@ 112.97 293.16 568.00} C0765 
15 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND® 163.63 423.91 820.47 | _ C0766 
20 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) 34.0 61.0 15.0 94 5, 6, 7, 8,9, 10 W520-X-ND 217.53 — 1054.73 | C0767 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) 34.0 61.0 15.0 94 5, 6,7, 8, 9,10 W525-X-ND® 257.63 992.35 1266.17 | C0768 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire — RoHS Compliant 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) 33.0 59.4 26.0 18.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W404-X-ND 4977 116.16 218.66 | C0742 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 fe 11) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8,9, 10 W406-X-ND 60.65 145.37 281.92} C0743 
8 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8,9, 10 W408-X-ND 70.84 175.94 330.55} C0744 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6,7, 8,9, 10 W410-X-ND 85.50 — 413.17] C0745 
15 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 125.41 329.36 638.14 | C0746 
20 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W420-X-ND 165.01 415.71 804.60} C0747 
25 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6,7, 8, 9,10 W425-X-ND 199.91 — 961.79} C0748 
30 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W430-X-ND 245.02 — 1199.66} C0749 
Multi-Conductor Foil Shield — With Drain Wire — RoHS Compliant 
2 3 22 7/30 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.167 (4.24) 26.0 47.0 _ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | C2514-1000-ND _ — 197.42} C2514 
2 Blk/Red 18 16/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) 50.0 90.0 _ 8,15 C0454-1000-ND — 329.97 | C0454 
2 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) 24.0 43.0 _ 1 €2534-X-ND 66.22 162.08 314.32} C2534 
3 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) 22.0 40.0 <= 2 €2535-X-ND 83.88 106.50 398.33} (C2535 
4 4 18 19/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) 50.0 90.0 _ 5, 6, 7, 8, 16 €2543-1000-ND = — 578.62} C2543 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.228 (5.79) 30.0 59.4 26.0 16.0 5, 6, 7, 8,9, 10 C0755-X-ND 76.20 — 360.75} C0755 
Multi-Conductor Unshielded — RoHS Compliant 
2 Blk/Red 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.156 (3.96) 23.0 — _ 5, 6,8 €2461-1000-ND — — 113.59) C2461 
2 4 20 7/28 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.206 (5.23) 28.0 — _ 8,15 C0433-1000-ND _ — 193.55} C0433 
2 Blk/Red 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) 280 — — 5, 6, 7, 8, 14, 16 €2830-1000-ND _— — 247.90} C2830 
2 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 28.0 — = 5, 6,8 €2405-1000-ND — — 401.73} (2405 
2 4 16 Solid 0.016 (0.41) | 0.020 (0.51) 300V 0.206 (5.23) 175 — _ 18 C0473-1000-ND — — 300.11 C0473 
2 2 14 19/.0147 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 300V 0.326 (8.51) 220 — _ 8, 12, 13, 17 €2409-1000-ND — — 546.17} C2409 
3 Blk/Red/Gn 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.163 (4.14) 23.0 — ors 5, 6,8 €2462-1000-ND = — 162.45 | (2462 
3 4 22 7/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.198 (5.03) 265 — _ 8,15 €0432-1000-ND — — 219.23] C0432 
3 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.236 (5.99) 28.0 — _ 5, 6,8 €2831-1000-ND _ — 324.78) C2831 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81 300V 0.174 (4.42) 230 — _ 5, 6,8 €2463-1000-ND —_ — 192.71 C2463 
4 4 18 16/30 0.015 (0.38) | 0.037 (0.94) 300V 0.257 (6.53) 28.0 — = 8,15 C0444-1000-ND — — 446.38} C0444 
4 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) 28.0 — = 5, 6, 7, 8, 16 €2404-1000-ND = — 447.80 | 2404 
4 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.306 (7.77) 28.0 — _ 5, 6,8 €2425-1000-ND — — 691.88} C2425 
5 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.187 (4.75) 23.0 — = 5, 6,8 €2464-1000-ND — — 225.20} C2464 
5 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.280 (7.11) 28.0 — _ 5, 6,8 €2420-1000-ND — — 553.06} C2420 
i) 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) 28.0 — ad 5, 6,8 €2434-1000-ND _ — 869.90} C2434 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.200 (5.08) 23.0 — I 5, 6, 8 C2466-1000-ND = — 253.66 | C2466 
7 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.275 (6.99) 26.0 — _ 5, 6,8 C6356-1000-ND — — 543.18] C6356 
7 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.309 (7.85) 28.0 — _ 5, 6,8 €2421-1000-ND _— — 708.51 C2421 
Gs 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.364 (9.25) 280 — _ 5, 6,8 €2426-1000-ND — — 1132.10} (2426 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.227 (5.77) 23.0 — = 5, 6,8 €2470-1000-ND — — 350.22} C2470 
9 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.317 (8.05) 26.0 — = 5, 6,8 (6357-1000-ND = — 669.74 | (6357 
9 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.358 (9.09) 28.0 — _ 5, 6,8 €2422-1000-ND — — 908.76] C2422 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.244 (6.20) 23.0 — _ 5, 6,8 €2471-1000-ND — — 385.50) C2471 
12 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 280 — _ 5, 6, 7, 8, 16 €2412-1000-ND _ — 1120.76} C2412 
12 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.479 (12.17) | 280 — _ 5, 6,8 (2427-1000-ND — — 1864.93 | C2427 
15 2 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.392 (9.96) 26.0 — = 5, 6,8 C6358-1000-ND - — 1091.34 | (6358 
15 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.445 (11.3) 28.0 — = 5, 6,8 €2423-1000-ND — — 1443.48] (2423 
15 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 280 — _ 5,6, 7,8,9,10,12 | C€2428-1000-ND _— — 2215.84} C2428 
19 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.469(11.91) | 280 — = 5, 6,8 €2424-1000-ND — — 1839.09} (2424 
25 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.549 (13.94) | 280 — _ 5, 6,8 €2433-1000-ND — — 2299.79} C2433 
Unshielded 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.010 (.25) 300V 0.163 (4.14) 23.0 — _ 12, 13 €3103-1000-ND — — 483.07 | (3103 
Multi-Conductor Foil Shield 
4 1 22 7/30 TC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) 44.0 79.2 _ 11,13 €3159-1000-ND — — 307.26} C3159 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) 150V 0.178 (4.52) 47.0 85.0 _ = €3163-1000-ND _ — 547.74] C3163 
6 1 18 7/26 BC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) 54.0 97.2 _— 11, 13 C3065-1000-ND — — 686.20} C3065 
@ RoHS Compliant Note: Spools are not UL/CSA marked. t Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Round Jacketed/Shielded Twisted 
Pair Cable — 3644B Series 


UL File No.: 


A \ E118773 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) » Jacket 
Color: Beige » Primary Material: Polyolefin (PO) 
* Shielding: 0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/ 
Polyester Film Foil and 90% Coverage Tinned 
Copper Braid 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: 
150V; EU: <50V Insulation Resistance: >1 x 
10100/1Oft. 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
Canada: 80°C 


7 Foam 

0.026 (0.66) Min polypropylene 
Tape 
\ 


Cable: 


PVC Jacket 
— i Twisted Pair 


Braid 
Foam Polypropylene Tape 
Film Foil 
28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Round Jacketed/Shielded Twisted 
Pair Cable — 3600B Series 


UL File No.: 
£118773 


YN 


® 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Jacket 
Color: Beige » Primary Material: PVC « Shielding: 
0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/Polyester Film 
Foil and 90% Coverage Tinned Copper Braid 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 
* Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: 
150V * Insulation Resistance: >1 x 10190/10ft. 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
Canada: 80°C 


0.026 (0.66) Min. 
PVC Jacket 


Cable: 


2 Film Foil 
28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Note: X in i-Key Part No. Represents No. of Feet 
Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing Contacts | Inches (mm) Part No. 25 ft. *& 50 ft. 100 ft. * 
Contacts | Inches (mm) Part No. 25 ft. * 50 ft. * 100 ft. « 14 0.22 (5.6) MB14S-X-ND 29.06 50.10 80.16 
te ae oe Maca pas hes ae 20 0.24 (6.1) | MB20S-X-ND 45.80 78.96 126.34 
20 0.24(6.1) | MB20T-X-ND 60.90 105.00 168.00 a 0.25 (6.4) [BM Bea 49.81 85.88 197.40 
24 0.25 (6.4) MB24T-X-ND 77.65 133.88 214.20 26 0.25 (6.4) MB26S-X-ND 53.97 93.05 148.88 
26 0.25 (6.4) MB26T-X-ND 79.17 136.50 218.40 36 0.29 (7.4) MB36S-X-ND 78.10 134.66 215.46 
36 0.29 (7.4) MB36T-X-ND 109.62 189.00 302.40 40 0.30 (7.6) MB40S-X-ND 79.06 136.31 218.10 
a ae ne Meee ha sats as 50 0.32 (8.1) | MBS0S-X-ND 93.89 161.88 259.00 
68 0.37 (9.4) | MB68T-X-ND 207.06 357.00 571.20 68 0.36 (9.1) | 7MB68S-X:ND 118.46 195.61 912.98 
80 0.39 (9.9) MB80T-X-ND 247.26 426.31 682.10 80 0.39 (9.9) MB80S-X-ND 166.06 286.31 458.10 
100 0.44 (11.2) MB100T-X-ND. 309.08 532.90 852.64 100 0.44 (11.2) | MB100S-X-ND 204.68 352.90 564.64 


* Cable available on a xxx ft. roll * Cable available on a xxx ft. roll 


Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips 
(Glands) with Lock Nuts 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics industry. 
Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with cable grips. 
Synthetic cable grips are specified to: * Secure the cable to the enclosure’s wall to provide excellent pull-out 
resistance. ¢ Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of the environment. 
These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material cost due to use of 
lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. 


AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


MFG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


“Gi . 


Technical Data: 

¢ Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 

* Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 

* Operating Temperature: Static (-40°C ~ 100°C), Dynamic (-30°C ~ 80°C) 
° Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 

* VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 


Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread | Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical Thread | Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color); Type (mm) H L | PartNo. 1 10 100 | Part No. Color| Type (mm) H L | Part No. all 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5~6.5 21 8 | 288-1164-ND 1.65 1.49 1.16 | 1545.07.06 7-PG 2.5 ~6.5 21 8 | 288-1184-ND 1.65 1.49 1.16] 1555.07.06 
9-PG 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1165-ND 1.93 1.74 1.35 | 1545.09.08 9-PG 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1185-ND 1.93 1.74 1.35| 1555.09.08 
11-PG 4.0 ~ 10.0 22 8 | 288-1166-ND 2.08 1.87 1.46 | 1545.11.10 11-PG 4.0 ~ 10.0 22 8 | 288-1186-ND 2.08 1.87 1.46] 1555.11.10 
11-PG 2.0 ~ 7.0 22 8 288-1167-ND 2.30 2.07 1.61 | 1545.11.07 11-PG 2.0 ~ 7.0 22 8 288-1187-ND 2.30 2.07 1.61] 1555.11.07 
13-PG 5.5 ~ 12.0 26 9 288-1168-ND 2.40 2.16 1.68 | 1545.13.12 13-PG 5.5 ~ 12.0 26 9 | 288-1188-ND 2.40 2.16 1.68] 1555.13.12 
13-PG 3.0 ~ 7.0 26 9 288-1169-ND 2.60 2.34 1.82 | 1545.13.07 13-PG 3.0 ~ 7.0 26 9 | 288-1189-ND 2.60 2.34 1.82] 1555.13.07 
16-PG 8.5 ~ 14.0 30 10 | 288-1170-ND 2.68 2.41 1.88 | 1545.16.14 16-PG 8.5 ~ 14.0 30 10) 288-1190-ND 2.68 2.41 1.88) 1555.16.14 
16-PG 5.0 ~ 11.0 30 10 | 288-1171-ND 2.95 2.66 2.07 | 1545.16.11 16-PG 5.0 ~ 11.0 30 10) 288-1191-ND 2.95 2.66 2.07| 1555.16.11 
Black 21-PG | 11.0~18.0 | 35 11) 288-1172-ND 4.25 3.83 2.98 | 1545.21.18 Gray 21-PG | 11.0~18.0 | 35 11 | 288-1192-ND 4.25 3.83 2.98] 1555.21.18 
21-PG 6.5 ~ 14.0 35 11 | 288-1173-ND 4.55 4.10 3.19 | 1545.21.14 21-PG 6.5 ~ 14.0 35 11 |) 288-1193-ND 4.55 4.10 3.19] 1555.21.14 
3/8-NPT| 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1178-ND 1.98 1.78 1.39 | 1545.N0375.08 3/8-NPT| 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1198-ND 1.98 1.78 1.39] 1555.N0375.08 
1/2-NPT| 5.5 ~ 12.0 26 9 | 288-1179-ND 2.55 2.30 1.79 | 1545.NO500.12 1/2-NPT|} 5.5 ~ 12.0 26 9 | 288-1199-ND 2.55 2.30 1.79| 1555.N0500.12 
1/2-NPT| 3.0 ~ 7.0 26 9 288-1180-ND 2.70 2.43 1.89 | 1545.N0500.07 1/2-NPT| 3.0 ~ 7.0 26 9 | 288-1200-ND 2.70 2.43 1.89] 1555.N0500.07 
3/4-NPT| 11.0~18.0 | 35 11 | 288-1181-ND 3.60 3.24 2.52 | 1545.N0750.18 3/4-NPT| 11.0~18.0 | 35 11 | 288-1201-ND 3.60 3.24 2.52] 1555.N0750.18 
3/4-NPT| 6.5 ~ 14.0 35 11 | 288-1182-ND 3.83 3.45 2.68 | 1545.N0750.14 3/4-NPT| 6.5 ~ 14.0 35 11 | 288-1202-ND 3.83 3.45 2.68] 1555.N0750.14 
1-NPT | 17.0~22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 5.03 4.53 3.52 | 1545.N1000.22 1-NPT | 17.0~ 22.0 | 36 15) 288-1203-ND 5.03 4.53 3.52] 1555.N1000.22 


90° Elbow Body 


Amphenol® F 
Ampnen Cord Grips 


Aluminum Body and Compression Nut with Washer and Single Hole Oil-Resistant Grommet 

This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no 
other parts except cable. Suitable for use in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class Ill, Div. 1 & 2. UL listed File No. E53509 
and Certified File No. LR-64107. 


Conduit Panel Cord 
Hub Hole Diameter Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Range A B c Part No. 1 10 50 Part No. 

90° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT -375 ~ .500 1.13 1.88t 1.44 DB-990-ND 16.93 11.85 8.81 DB-990 

1/2 7/8 NPT -500 ~ .625* 1.13 1.88t 1.44 DB-1090-ND 16.93 11.85 8.81 DB-1090 
45° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT -375 ~ .500 1.13 1.31t 1.31 DB-945-ND 22.16 14.47 12.13 DB-945 

1/2 7/8 NPT -500 ~ .625 1.13 1.31t 1.31 DB-1045-ND 22.16 14.47 12.13 DB-1045 


* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. + Dimension B with nut snug, grommet not compressed. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2219 


© General Cable NT Instrumentation Control Cable 


COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHART NO. 3 
No. Color No. Color 
No. Color No. Color 
1 Black Z Gres Not Soler No. cokes 1 Black, Red 4 Black, Blue 
2 Red 5 Brown 1 Black, Red 2 Green, White e Blac, White 2 Black, “vellow 
3 White 6 Blue 3 Black, Green 6 Black, Brown 
Notes: 
1. Designed to Meet UL 910 Flame Test 7. NEC Article 800 Type CM 
Communications and Control Cable - 60° 
2. CSA PCC (CSA: 60°C) 260° 
Riser Sound and Security Cable Computer Cable ( ) 2 BLUE Style 2835 (ULL60"C, SOV) 
3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 9. UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
4. Passes CSA FT4 Flame Test 10. Passes CSA FT1 Flame Test 
5. California State Fire Marshal 11. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
6. NEC CL3R (A. Capacitance between conductors Je; NEC Article SOs CMa bs 300V) 
B. Cap. between 1 conductor & other 13. NEC Article 725 Type CL3P (UL: 60°C, 150V) 
conductors connected to shield) 14. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 
Communications and Computer Cable Riser Sound and 
Control Cable Conductor: Security Cable 
Conductor: ¢ Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 Conductor: 
* Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 * Twisted Pairs * Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 
* Twisted Pairs Insulation: Insulation: 
: : ¢ Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S Series: Premium grade 
Insulation: * Premium grade color-coded polyethylene 
color-coded Flexguard) 
¢ Premium grade color-coded PVC Shield: Shield: 
* Color code: each pair black and red numbered at one inch intervals * Individually shielded pairs * Overall polyester supported aluminum foil, plus a stranded tinned 
Shield: * 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing in copper drain wire to facilitate grounding 
* 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out * Stranded tinned copper drain wire each pair Jacket: 
* Stranded tinned copper drain wire Jacket: ¢Premium grade, Gray PVC (E2202S: Premium grade Natural 
. Flexguard) 
Jacket: * PVC, gray - 4 * Sequential footage markings to facilitate installation 
* PVC, gray + Temperature Range: -20°C ~ 80°C * Suitable for use from -20°C ~ 75°C (E2202: 0°C ~ 60°C) 
* Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Includes ripcord 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) General 
of Color Size | Cond. Thickness Thickness Working 0.D. Cap. pF/FT Digi-Key Price Per Roll Cable 
Pairs Chart |(AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) (See Note 6 A&B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 


Shielded - Communication and Control Cable; Computer Cable 


2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,7,8 C1352-X-ND 58.55 143.28 269.71 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,7,9,10 C6040-X-ND 98.57 251.30 486.87 | C6040 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per General 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working O.D. Cap. Digi-Key Roll Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 


Unshielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.122 (3.10) _ 5, 11, 12 E1002S-1000-ND 89.37 E1002S.30.10 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.141 (3.58) i 5, 11, 12 E1004S-1000-ND 161.06 E1004S.30.10 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 5, 11, 12 E1006S-1000-ND 223.17 E1006S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) — 11,12 E1032S-1000-ND 162.31 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 11,12: E1034S-1000-ND 291.34 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5, 11, 12 E1042S-500-ND* 125.90 E1042S.18.10 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) _ 11,12 E1044S-1000-ND 450.85 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) are 6, 11, 12 E1052S-1000-ND 346.66 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) = 6, 11, 12 E1062S-1000-ND 532.83 E1062S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = A112 E2002S-1000-ND 137.62 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 11,12 E2004S-1000-ND 211.28 E2004S 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 5, 11, 12 E2006S-1000-ND 280.46 E20068.30.10 
2 1 20 7/28 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.139 (3.53) = 5, 11, 12 E2022S-1000-ND 175.84 E2022S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 11,12 E2032S-1000-ND 203.81 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) _ 11,12: E2033S-1000-ND 306.67 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) _ 11,12 E2034S-1000-ND 389.69 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) = 11,12 E2042S-1000-ND 341.30 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) _ 11,12 E2052S-1000-ND 463.65 E2052S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


3 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.168 (4.27) _— 1,5, 13, 14 E2203S-1000-ND 361.12 E22038.30.86 


* This item comes in a 500 ft. roll. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2220 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


© General Cable in Shielded Microphone Cable 


CONDUCTOR: Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM B-33. Type 2: Fully annealed stranded bare copper per ASTM B-33. 

INSULATION: Type 1:Premium grade color coded polypropylene. Type 2: Premium grade color coded rubber. 

COLOR CODES: See chart. 

SHIELD: Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil facing in; stranded tinned copper drain wire. Type 2: 80% tinned copper braid. 

JACKET: Type 1: PVC, Black -20°C ~ 75°C, 200 voltage rating Type 2: Black Rubber -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating Type 3: Carolprene, Black -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating 

FEATURES: Note 1: Excellent shielding to reduce noise Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise-free signals Note 3: Eliminates hum pick-up Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and aging Note 
5: Extreme noise reflection Note 6: Provides extra limpness Note 7: Low impedance Note 8: High impedance 


Conductor Type 1 Conductor Type 2 COLOR CODE CHART 1 
Conductor Color Conductor Color 
1 Black 2 Red 
COLOR CODE CHART 2 
Conductor Color Conductor Color 
1 White 2 Black 
Cond. Color Nom. Jacket Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) General 
Cond. | Size Cond. Insul. Code Shield Jacket Features No. of Thickness Thickness 0.D. pF/ft. Digi-Key Price Per Roll Cable 
Type | (AWG.) | Strand Type Chart Type Type (Note No.) Cond. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) AB Part No. 100 ft.¢ 500 ft.# 1,000 ft.#) Part No. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 | C1228-X-ND 52.24 173.82 233.02 | C1228 
20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 |C1300-X-ND@ 86.68 - 419.82 | C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 |C1302-X-ND@t 124.69 470.21 634.11 | C1302 
18 41/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61  |C1202-X-ND$ 141.71 539.84 730.03 | C1202 
16 65/34 2 2 2 3 2,3, 4, 5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) B=55 | C1602-100-ND@ 147.48 ed — | C1602 


@ RoHS Compliant t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% + High and low impedance cable A=Conductor to conductor B= One conductor and other conductor connected to shield 


Coaxial Cable 


Ce 


(X = No. of Ft. Per Roll) 


Conductor Core Nominal Imped- | Capacitance Price Per Roll General 
RG Size Jacket 0.D. Shield 0.D. ance pF/FT Digi-Key 100 ft. 500ft. 1000 ft. | Cable 
Fig. Type (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) (0) (pF/M) Part No (ak Ga) (#) | Part No. 
RG-58 
58/U 20 (Solid BC) | Black PVC | 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 30.00 (98.43) | W300-X-ND 49.00 160.56 214.16 | C1166 
: 58/U 20 (19X.0071)(TC) | Black PVC | 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 31.80 (104.34) | C1178-X-ND® 53.38 — __ 239.66 | 6178.21.01 
58/U Plenum 19 (Solid BC) Bree 0.102 (2.59) 95% TC Braid 0.161 (4.09) 50 | 25.00 (82.00) | C3519-X-ND 93.79 — 459.93 | 03519.41.02 
RG-59 
59/U 22 (Solid CCS) | Black PVC | 0.146 (3.71) 70% BC Braid 0.242 (6.15) 80__| 16.3 (53.48) | C1142-X-ND 59.99 152.09 C112 
1 | 59/U Plenum 20 (Solid CCS) Hesatates 0.145 (3.68) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 75 | 16.50 (54.14) | C3500-X-ND 105.16 — 518.24 | C3500 
2 59/U Dual 23 (Solid CCS) _| Black PVC | 0.146 (3.71) | 100% Flexfoil® + 95% TC Braid | 0.242x0.498 (6.15x12.65) |__73 _ | 21.00 (68.90) | C8005-x-ND = — 741.62 | C8005 
RG-6 


100% Flexfoil 


6/U$ 18 (Solid CCS) | Black PVC | 0.177 (4.50) 60% Mui Bratt 0.263 (6.8) 75*/ |16.20 (63.15)*,/ | C5775-X-ND@ 27.63 50.53 ¢5775 
3 9) “® Bo 9) 
6/U 18 (Solid CCS) | Black PVC | 0.177 (4.50) Se er We Wie enak AGAR 0.263 (6.68) 75 | 16.20 (53.15) | C5886-1000-ND = — 111.11 | 65886.30.01 
6/U Quad ; 100% Flexfoil® + (1) 
4 Stilt 18 (Solid CCS) | Black PVC | 0.177 (4.50) 60%t (1)40% Alum, Braid 0.292 (7.42) 75 | 16.20 (53.15) | C5785-1000-ND@ a — 123.45 | 05785 
6/U 18 (Solid BC) 100% Flexfoil® + 95% 0.270x0.493 Res = _ 
5 | wiunshielded pair| 18 (7x26) pair _| BACKPvC | 0.177 (4.50) Te Brail (6.86412.52) 75 | 16.20 (53.15) | C8029-1000-ND@ 484.92 | ¢8029.41.01 
Various Types 
8/U 13 (7X21)(BC) | Black PVC | 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 52 | 29.50 (96.79) | C1154-X-ND 137.44 — 700.21 | 61154.41.01 
, | 62/0 Plenum 22 (Solid CCS) Heater 0.145 (3.56) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 93 | 13.00 (42.65) | C3520-100-ND 84.22 = — | 03520 
174/U 26 (7X34)(CCS) | Black PVC | 0.060 (1.52) 95% TC Braid 0.103 (2.62) 50 _ | 30.80 (101.05) | C1156-X-ND 38.28 — 156.54 | 61156.21.01 
213/U 13 (7X21)(BC) _| Black PVC | 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 50 _ | 30.80 (101.05) | C1176-X-ND® 152.24 —__758.36 | C1176.41.01 
6 62/U 22 (Solid CCS) _| Black PVC | 0.146 (3.66) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 93 | 13.60 (44.62) | W302-X-ND 75.72 — 369.62 | C1164 


@ RoHS Compliant + Length tolerance is+1% # Length tolerance is +10% NEC TypeCL2-CATV / Recommended for CATV applications 100 ft. spools are not UL marked * 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0 ~ 400MHz 


Paladin Tools’ SealTite® Pro Crimper 


Digi-Key Price Paladin Easily crimps all compression connec- 
Description Part No. Each Part No. tors with a single tool. Reversible Head 


SealTite Pro Crimper PAL1555-ND 109.99 1555 tn accommodate CATV “F", BNC and RCA 


Cable Stripping Tools 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips Fig. 2 . . 
— - - in cables from .100” ~ .315” (2.54 ~ 8mm) dia. AM12 Multi-level adjust- 
Digi Key ie) Balad Replacement blades and easy adjustment, make this able cable stripper. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. tool the perfect choice : 
3 Level Coaxial Cable Stripper Pp . 
Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 99.99 1240 7 
Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 9999 | 1243 Tae ame tmnea 
— | Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 39.99 2240 6 Cassett 7.09 B41 
— _| Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 30.99 | 2243 cows Baio ae e aa. de 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables rown Cassette 7.49 c 
2__| Cable Stripper PAL1112-ND 29.99 1112 
LC CST Stri ppers Strip Cable Digi-Key Price | Paladin 
Preset Strip Lengths Types Usage Part No. Each | Part No. 
Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, 0.315” Outer Jacket; 0.157” Inner Dielectric | 2 & 3 Level Adjustable RG58/59/62/6 and AU PAL1255.1-ND. 17.99 | 1255.1 
shield braid and inner dielectric. Hex key makes it easy to adjust the 0.236” Outer Jacket 2-Level RG59/6/6 QUAD CATV “F”_| PAL1257.1-ND 17.99 | 1257.1 
blades to set the cutting depth. Self-regulating tensions. Pre-set strip i 7 af ‘ i RG178, 735A, Belden 8218 
lengths for most common lengths. 0.344” Outer Jacket; 0.094” Inner Dielectric | 2 & 3 Level Adjustable and other smaller cables PAL1258-ND 17.99 | 1258 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2221 


a/ CAROL. 
- li Cable BRAND 


Construction: * Insulation: Premium grade color 
coded polyethylene * Shield: 80% tinned copper 
braid ¢ Jacket: PVC, Gray 

Temperature Range: -20°C ~ 80°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: * Low capacitance » Lightweight 


* Excellent shielding for noise reduction 
Compliances: * UL 80°C, 300V »* Designed to meet 
UL VW-1 Vertical Wire Flame Test 


Multiconductor Cable 


Rubber Braid Shield 


Construction: « Insulation: Premium grade color 
coded rubber »¢ Shield: 80% Tinned copper braid 
* Jacket: Rubber, Black 


Temperature Range: -20°C ~ 60°C 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded 
conductors for superior flexibility 


Carolprene® Braid Shield 

Construction: Insulation: Premium grade color 
coded rubber ¢ Shield: 80% tinned copper braid 
¢ Jacket: Carolprene, Black 

Temperature Range: -20°C ~ 60°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 

Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded 
conductors for superior flexibility 

Compliances: Designed to meet UL VW-1 Vertical 
Wire Flame Test 


Carolprene® Unshielded, Water Resistant 
Construction: Jacket: Carolprene, Black 


Temperature Range: -40°C ~ 90°C. 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: ¢ Resistance to oil and moisture * High 
flexibility * Water resistant 


Compliances: UL, CSA, MSHA 


COLOR CODE CHART 1 COLOR CODE CHART 2 COLOR CODE CHART 3 
No. of No. of No. of 
Conductors Color Conductors Color Conductors Color 
3 Red ; 
4 Green 4 Green ; Black, White, 
6 Blue 6 Brown Green 
7 Yellow 
Conductor Nominal Insulation Nominal Jacket Nominal 
No. of Color Code Size Conductor Thickness Thickness 0.D. Digi-Key Price Per Roll General Cable 
Conductors Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1,000 ft. Part No. 
Braid Shield 
4 1 20 26/34 0.015 (0.38 0.029 (0.74) 0.255 (6.48) C1644-1000-ND 608.28 C1644 
6 . (0.38) 0.029 (0.74) 0.294 (7.47) C1646-1000-ND 805.65 C1646 
Rubber, Braid Shield 
3 0.035 (0.89) 0.285 (7.24) C1304-1000-ND 691.80 C1304 
4 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.300 (7.62) C1305-1000-ND 822.50 C1305 
6 0.035 (0.89) 0.340 (8.64) C1310-1000-ND 1069.11 C1310 
vE 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1312-1000-ND 1173.48 C1312 
Carolprene, Braid Shield 
3 0.035 (0.89) 0.305 (7.75) C1203-1000-ND 761.75 C1203 
4 2 18 41/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.330 (8.38) C1204-1000-ND 1107.65 C1204 
6 0.035 (0.89) 0.370 (9.39) C1206-1000-ND 1220.16 C1206 
3 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1603-1000-ND 1049.78 C1603 
4 2 16 65/34 0.025 (0.64) 0.035 (0.89) 0.385 (9.78) C1604-1000-ND 1257.57 C1604 
6 0.040 (1.02) 0.445 (11.3) C1606-1000-ND 1658.02 C1606 
Carolprene, Unshielded, Water Resistant 
3 3 16 26/30 0.030 (0.76) 0.039 (1.00) 0.330 (8.38) C01342-250-ND 149.43 01342.15.01 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as ROHS Compliant) 


Individually Foil 
Shielded Multipair 


Description: 
22 AWG (0.35mm2), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness 0.010” 
(0.25mm) 


Characteristics: 

¢ Temperature Range: -20°C ~ 60°C (AWM, CL2) » Voltage Rating: 
300 Volts (150 Volts - CL2) * Conductor: Stranded tinned copper 
¢ Insulation: Color-coded polypropylene (PP) * Shield: (Individual pairs) 
Aluminum/polyester tape, foil facing inward * Drain Wire: 22 AWG 
stranded tinned copper » Jacket: PVC, gray 


Mi Multiconductor Cable 
Multiconductor Unshielded 


Description: 
22 AWG (0.35mm?’), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) 


G & 


Characteristics: 

* Temp. Range: -20°C ~ 80°C (AWM), 75°C (CL2) »* Voltage Rating: 150 Volt 
(AWM, CL2) * Conductor: Stranded tinned copper ¢ Insulation: Color coded PVC 
* Tape: Clear polyester wrap * Jacket: Gray PVC 


Specifi jons: 
¢ Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


Specifications: 
¢ Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


Color Code Chart 
Color Code Chart 
No. of No. of No. of No. of No. of No. of 
Cond. Color Cond. Color Cond Color Cond. Pair Color Cond. Pair Color Cond. Pair Color 
ee 6 dF 6 a 
‘ ae Sony - ey 3 ae - 12 esi i 21 ne a ae 
3 White 8 Yellow 13 Red/Green : . ae is 5 me ren - ics 
4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow : 7 ave ne a a eu oe ie seat 
5 Orange 10 Gray 15 Red/Black sepa rete is wantebash 
6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange 
£ Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 8 Red/G 1 G 0 26 B /O. 
No. of Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha e ay e reen/Orange rownranige 
Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow 
Multiconductor Unshielded Cable Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
2 032 (.81) 16 (4.06) A120-X-ND 42.53 136.80 226.46 |1172C-x No. of ; Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. Pair| Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
3 -032 (.81) .17 (4.32) A121-X-ND 55.58 183.60 303.19 | 1173C-X 
Individually Foil Shielded Multipair Cable 
4 .032 (.81) .19 (4.83) A122-X-ND 61.54 208.58 380.59 | 1174C-X 
3 045 (1.14) -31 (7.87) | A132-X-ND@ 90.40 361.04 645.68 | 6010C-X 
5 .032 (.81) -20 (5.08) A123-X-ND 74.48 265.95 479.70 | 1175C-X 
6 045 (1.14) -39 (9.91) | A133-X-ND@ 171.76 678.32 1290.48 | 6012C-X 
8 092 (81) | -21(6.33) | AIZZOGND 81.45 309.04 583.43 1176C-X 9 1045 (1.14) | .46 (11.68) | A134-X-ND@ 444.56 1635.04 2675.20 | 6014C-x 
7 .032 (.81) .21 (5.33) A125-X-ND 88.76 327.38 664.09 |1177C-X 11 045 (1.14) | .48 (12.19) | A135-100-ND® 506.80 — — | 6016C-X 
8 032 (81) | .22(6.59) | A126X-ND 10598 37598 753.30 |1178C-x 12 .045 (1.14) | .48 (12.19) | A136-X-ND 670.80 2325.68 3635.92 | 6017C-X 
9 .032 (.81) .25 (6.35) A127-X-ND 105.98 403.88 775.46 |1179C-X 15 060 (1.52) | .56 (14.22) eee 2092: ene a8 im eae 
40 aoa 26 (6.60 ASAD 103 460-14 ano 3a: |W4806% 17 060 (1.52) | .61 (15.49) | A138-X-ND 943.04 4233.84 — | 6019C-X 
032 (81) | 26 (6.60) ia 8 Be: ; i 19 .060 (1.52) | .63 (16.00) | A139-X-ND 929.28 3393.60 — | 6020C-X 
12 032 (.81) | .28(7.11) | A129-X-ND 180.56 676.80 1281.38 | 1181C-X 27 060 (1.52) | .68 (17.27) | A140-100-ND@ 1701.68 _ — | e0220-x 
15 .032 (.81) .30 (7.62) A130-X-ND 248.96 979.88 1537.43 | 1181/15C-X RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2222 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as ROHS Compliant) 


Multiconductor 
Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.09mm”), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) 
PVC - Type B Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Voltage 
Rating: 600 Volt * Conductor: Stranded tinned copper * Shield: Braided tinned copper (90% 


Fee Multiconductor Cable (cont) 
Multipair Individually Shielded 


Twisted Pair 


& ® 


Description: * CL2, CM rated, 75°C, 300V coverage) * Insulation: Color-coded PVC « Jacket: PVC, gray Specifications: * MIL-W-16878D 
+22 AWG (0.35 mm’), 7/30 (7 x 0.25mm), Coler'Cade!Chart Type B 
Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) No. of 
Characteristics: * Temperature Range: -20°C Cond. Pair Color Color Code Chart 
~ 75°C Voltage Rating: 300 Volt * Conductor: Stranded tinned 1 Red/Black No. of No. of No. of 
copper * Insulation: Polyproylene (PP) * Shield: Aluminum/polyester 2 G /Whit Cond. Color Cond. Color Cond. Color 
tape »* Drain Wire: Stranded tinned copper * Gray PVC jacket ree 1 Black 6 Blue 11 Blue/Black 
2 White r 4 White/Black 12 Black/White 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
Cond. Pair | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
Multipair Individually Shielded Cable 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
2 -020 (51) 17°(4.32) [RISING ee a acide oe No. of | Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
. . RoHS Compliant Parts Available Multiconductor Braid Shielded Cable 
M u Itico nd ucto r Foil / (parts other than indicated may be 2 .012 (.30) -12 (3.1) A3302-X-ND® 432.23 2035.28 3302-X 
H H available as ROHS Compliant 3 .012 (.30) -13 (3.3) A3303-X-ND 605.59 2718.24 3303-X 
Braid Shielded ey 4 012 (.30) 14(3.5) | A3304-X-ND@ 738.56 3315.36 3304-X 
Nia es 6 .015 (.38) 17 (4.3) | A3306-X-ND 1006.88 4523.44 3306-X 
Description: 28 AWG (0.089mmz2), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 0.010” 8 .015 (.38) 17 (4.4) A3308-X-ND@ 1145.59 5149.92 3308-X 
(0.25mm) Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C (AWM), +75°C 15 .020 (.50) .23 (5.8) A3315-X-ND 1961.33 9246.48 3315-X 


(CL2) » Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) * Conductor: Stranded tinned 
copper » Insulation: Color-coded semi-rigid PVC * Shield: Aluminum/polyester/aluminum 
plus overall braid of tinned copper » Drain Wire: 28 AWG 7/36 tinned copper Jacket: 
PVC, chrome gray Specifications: * UL Type CL2, AWM 2464 » CSA, CMG, PCC, FT4 
* Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


@ RoHS Compliant 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 


Multiconductor Braid Shielded 


available as ROHS Compliant) 
Golor: Gade (Chart Description: Insulation thickness: 0.010” 
No. of No. of No. of (0.25mm) - PVC, 0.003” (0.08mm) Nylon-Type 
Cond. Color Cond. Color Cond. Color B/N Characteristics: * Operating Temperature Range: Color Code Chart 
1 Black 10 Gray 19 White/Yellow -55°C ~ 105°C * Voltage Rating: 600 volts * Conductor: No. of Cond. | Color 
2 Red 11 Pink 20 White/Blue Stranded tinned copper * Shield: Braided tinned copper 7 White 
3 White 12 Tan 24 White/Brown (90% coverage) * Insulation: Color-coded PVC » Jacket: 2 Black 
4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange PVC, gray Specifications: » MIL-W-16878D Type B/N 3 Red 
5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray + MIL-DTL-16878/17 Nylon (Conductor only) 4 Green 
6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet . 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red Note: X in Part No. 
: aie ie nieied No. of COME Thickness | Diameter | Digi-Key Ae enaen Alpha 
9 aliclet 18 ele Cond. | AWG Strand | Inch (mm) |Inch(mm)| Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll Multiconductor Braid Shielded Cable 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 3 24 19/36 | .016 (0.41) | .16 (4.0) | A3212-X-ND@ 292.05 1252.64 | 3212-X 
Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 4 24 19/36 .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3213-X-ND 348.86 1449.68 | 3213-X 
. z 5 5 2 22 19/34 .016 (0.41) | .18 (4.6) | A3221-X-ND® 188.89 788.80 | 3221-X 
Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 3 22 19/34 _| .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3222-X-ND@ 231.41 984.48 | 3222-X 
6 035 (.89) -19 (5.0) A3466C-X-ND 313.43 1466.56 3466C-X 4 22 19/34 .019 (0.48) | .20(5.1) | A3223-X-ND® 266.96 1137.36 | 3223-X 
ir -035 (.89) .19 (5.0) A3467C-X-ND® 343.69 1609.28 3467C-X 2 20 19/32 .019 (0.48) | .19 (4.8) | A3231-X-ND® 215.33 936.64 | 3231-X 
15 -035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 621.11 2910.56 3470/15C-X 3 20 19/32 .019 (0.48) | .21 (5.3) | A3232-X-ND® 268.88 1137.36 | 3232-X 
25 -035 (.89) -30 (7.7) A3470/25C-X-ND® 1170.90 2708.16 3470/25C-X 4 20 19/32 .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND@ 329.63 1395.44 | 3233-X 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as ROHS Compliant) 


Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 


Operating Temperature: -20°C ~ 80°C - AWM; -20°C ~ 105°C - CM, CMG 
Voltage Rating: 300 Volt Jacket Color: Gray (Other colors available per request) 
Description: »* Conductor: Stranded tinned copper Insulation: Color-coded premium 


of tinned copper * Nylon rip cord for ease of jacket stripping »* Jacket: Premium PVC 
« Insulation Thickness: 22AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 AWG: 0.016” 
(0.41mm) 


PVC * SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned Specifications: + UL Type CM, AWM Style 2464 » CSA, CMG, PCC, FT4 * Passes 3 a We SF @ O& 
copper drain wire equal in size to insulated conductors of cable plus 70% overall braid UL VW-1 Flame Test * Passes CSA FT4 Flame Test @ @ C € 5 = * * _ 
Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond.| Base 1st 2nd Cond.| Base Ast 2nd Cond. | Base 1st 2nd Cond.| Base st 2nd 3rd |Cond.| Base 1st 2nd 3rd | Cond.| Base 1st 2nd 3rd 
i ‘ i i j i No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe 
ue cule Stripe _Stripe mt vole ovine tine ue ay tine Sins 1 [Black — — — | 25 |White Black Blue — | 49 |White Yellow Gray — 
} ; 2 Brown _ _— 26 =| White Black Violet — 50 | White Green Blue =— 
2) Red = —  — 22 | White Orange = — 42 | White Green Green 3 | Red —  — | 27 |White Black Gray — | 51 | White Green Violet — 
3 | White — — 23 | White Gray — 43 | White Green Blue 4 | Orange —  — | 28 |White Brown Red — 52 | White Green Gray — 
4 | Green — — 24 | White Violet = — 44 | White Green Brown 5 | Yellow —  — | 29 | White Brown Orange = — 53 | White Blue Violet = — 
5 |Orange — — 25 | White Black Red | 45 | White Green Violet S Great — = os we Bene ‘alow = 4 Hae tes ae — 
Olle aes one. [fee Vitae Gece. Yorn ae- wines’ aa cate. 8 | Violet — — | 32 |White Brown Blue — | 56 | White Black Brown Red 
7 | Brown — = 7 ite AGH > LBW ite Blue Re 9 | Gray — — | 33 |White Brown Violet — 57 |White Black Brown Orange 
8 | Yellow = — = 28 | White Black Blue 48 | White Blue Green 10 | White — — — | 34 | White Brown Gray — 58 | White Black Brown Yellow 
9 Violet = — — 29 | White Black Brown 49 | White Blue Blue an White Black — — 35 |White Red Orange — 59 | White Black Brown Green 
10 Gray — = 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — _ 36 |White Red Yellow — 60 | White Black Brown Blue 
i = = i if 13 | White Red — — | 37 |White Red Green — 61 | White Black Brown Violet 
a ae S ie Ee ae a vis Hae foe 14 | White Orange — — | 38 | White Red Blue — | 62 | White Black Brown Gray 
: ! 7 15 | White Yellow — — 39 |White Red Violet — 63 | White Black Red Yellow 
13} Red Green = — 33 | White Black Black } 53 / White Brown Red 16 | White Green — — | 40 |White Red Gray — | 64 |White Black Red Green 
14 Red Yellow — 34 | White Red Black 54 | White Brown Green 17 | White Blue — — | 41 | White Orange Yellow — 65 | White Black Red Blue 
15 Red Black — 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violett — | — | 42 | White Orange Green — 66 | White Black Red Violet 
16 | White Black = — 36 | White Red Green | 56 | White Brown Brown a vite Gray ia = i we Drange ee = vate nas oe ate 
f _ f F ite Black Brown — ite Orange Violet — ite jack Orange Yellow 
se Berea Se feyee | cea Wee Gee cieee 21 | White Black Red — | 45 |White Orange Gray — | 69 |White Black Orange Green 
ite Green = — ite Red = Brown | 5 ite Violet Re 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Green — | 70 | White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red Violet 59 | White Violet Green 23 | White Black Yellow — | 47 |White Yellow Blue — 
20 | White Blue = 40 | White Green — Black 60 | White Violet Blue 24 | White Black Green — | 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart | Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | PartNo. Chart | Cond.| Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
Multiconductor, Unshielded 25 .053 (1.35) .68 (17.3) | A5080/25C-100-ND 3847.50 3420.00 | 5080/25C SLO05 
16 AWG (1.23mm*) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) A 30 053 (1.35) 73 (18.6) | A5080/30C-100-ND 4527.00 4024.00 | 5080/30C SLO05 
2 .032 (.81) 26 (6.5) | A5072C-100-ND@ 415.80 369.60 | 5072C SLO05 40 083 (2.11) 88 (22.5) | A5080/40C-100-ND 6696.79 5952.70 | 5080/40C SLO05 
ie iy ze 3 eee oe: ibe seed Eh te 50 083 (2.11) 96 (24.5) _| A5080/50C-100-ND 8267.63 7349.00 | 5080/50C SLO05 
032 (.81) 29 (7. 5073C-100- 552. .70 | 507: 5 
3 | .032 (81) '29(7.4) | A5073/1C-100-ND@* 552.04 490.70 | 5073/1C SLOOS 18 AWG (0.81mm1*) 16/30 (16 x 0.25mm) 
A | 4 “032 (81) "32 (8.1) | A5074C-100-ND® 692.10 615.20 | 5074C SLO05 i ; a an = a oe ee. eae pee Boers 
6 .032 (.81) .37 (9.3) | A5076C-100-ND@ 985.28 875.80 | 5076C SLOOS : . hs : : 
8 '032(81) | .41(10.4) | A5078C-100-ND@ 1324.46 1177.30 | 5078C SLOOS 3 032 (.81) 24 (6.1) | A5063C-100-ND® 415.80 369.60_| 5063C SLO05 
10 032 (.81) A4 (11.3) | A5080C-100-ND 1714.73 1524.20 | 5080C SLOOS @ RoHS Compliant —* Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 
20 | .053 (1.35) | .63(15.9) | A5080/20C-100-ND 3081.60 2739.20 | 5080/20 SLO05 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2223 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 


es Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 (Cont.) available as ROHS Compliant) 


Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color| No. of} Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color| No. of} Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart] Cond. | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | PartNo. Chart | Cond.| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
3 .032 (.81) .24 (6.1) | A5063/1C-100-ND* 415.80 369.60 | 5063/1C SLO05 6 .032 (.81) .39 (10.0) | AS5176C-100-ND® 1566.34 1392.30 | 5176C SLOO5S 
4 .032 (.81) .26 (6.6) | AS064C-100-ND@ 492.98 438.20 | 5064C SLO05 A 8 .032 (.81) -43 (11.0) | A5178C-100-ND 1960.76 1742.90 | 5178C SLOO5S 
A 6 .032 (.81) .31 (7.9) | AS066C-100-ND@ 768.38 683.00 | 5066C SLOOS 10 .032 (.81) 47 (11.9) | A5180C-100-ND 2365.20 2102.40 | 5180C SLO05 
8 | .032 (81). 33.(8.4) | AS068C-100-ND® 921.71 819.30 | 5068C SLo0s 18 AWG (0.81mm?) 16/30 (16 x 0.25mm) 
50 .053 (1.35) .79 (20.0) | A5070/50C-100-ND 5530.39 4915.90 | 5070/50C SLO05 2 "032 (.81) 25 (6.5) | A5162C-100-ND@ 692.89 615.90 | 51620 SLO05 
20 AWG (0.56mm7) 7/28 (7 x 0.32mm) 2 .032 (.81) 25 (6.5) | A5162/1C-100-ND* 627.30 557.60 | 5162/1C SLO0S 
2 .032 (.81) .21 (5.3) | A5052C-100-ND® 250.99 223.10 | 5052C SLOO5 3 .032 (.81) 28 (7.2) | A5163C-100-ND 817.99 727.10 | 5163C SLOOS 
3 .032 (.81) .23 (5.9) | A5053C-100-ND@ 310.28 275.80 | 5053C SLOOS A 3 .032 (.81) 28 (7.2) | A5163/1C-100-ND* 817.99 727.10 | 5163/1C SLOOS 
4 .032(.81) .25 (6.5) | A5054C-100-ND@ 368.89 327.90 | 5054C SLOOS 4 .032 (.81) 31 (7.8) _| A5164C-100-ND® 907.54 806.70 | 5164C SLOOS 
6 032 (.81) -29(7.4) | A5056C-100-ND@ 497.70 442.40 | 5056C SLO0S 6 .032 (.81) .35 (8.9) | A5166C-100-ND 1224.79 1088.70 | 5166C SLOOS 
A 8 .032(.81) -32(8.2) _ | A5058C-100-ND@ 584.10 519.20 | 5058C SLO0S 8 .032 (.81) .38 (9.7) | A5168C-100-ND 1493.66 1327.70 | 5168C SLOOS 
10 .032 (.81) .35 (8.8) | A5060C-100-ND® 676.35 601.20 | 5060C SLO05 25 053 (1.35) 62 (15.8) | A5170/25C-100-ND 3680.66 3271.70 | 5170/25C SLO05 
30 | .032(.81) | .53(13.5) | A5060/30C-100-ND 2218.16 1971.70 | 5060/30C SLOOS 20 AWG (0.56mm”) 7/28 (7 x 0.32mm) 
40 .053 (1.35) .64 (16.3) | A5060/40C-100-ND 3292.31 2926.50 | 5060/40C SLO05 2 032 (.81) 23 (5.9) | A5152C-100-ND@ 353.44 331.35 | 5152C SLOO5 
50 .053 (1.35) .70 (17.8) | A5060/50C-100-ND 4075.65 3622.80 | 5060/50C SLO05 3 .032 (.81) 26 (6.6) | A5153C-100-ND® 436.08 408.83 | 5153C SLOOS 
22 AWG (0.35mm?) 7/30 (7 x 0.25mm) 4 .032 (.81) .28 (7.1) | A5154C-100-ND@ 475.84 446.10 | 5154C SLOO5S 
2 .032 (.81) -17 (4.3) | A5002C-100-ND@ 219.26 194.90 | 5002C SLOOS A 6 .032(.81) .32 (8.0) | A5156C-100-ND@ 660.96 619.65 | 5156C SLOOS 
3 .032 (.81) .19 (4.8) | A5003C-100-ND® 262.01 232.90 | 5003C SLO05 8 .032 (.81) .35 (8.8) _ | A5158C-100-ND@ 724.72 679.43 | 5158C SLOOS 
4 .032 (.81) .20 (5.2) | A5004C-100-ND® 326.36 290.10 | 5004C SLO05 10 .032 (.81) 37 (9.5) | A5160C-100-ND@ 902.48 846.08 | 5160C SLO05 
6 032 (.81) 23 (5.8) | A5006C-100-ND@ 373.61 332.10 | 5006C SLOOS 20 .032 (.81) 48 (12.1) | A5160/20C-100-ND 1529.44 1433.85 | 5160/20C SLO05 
8 | .032 (.81) 25 (6.4) _| A5008C-100-ND® 451.80 401.60 | 5008C SL005 30 | .032(.81) | .56(14.2) | A5160/30C-100-ND 2238.16 2098.28 | 5160/30C SLOOS 
B 20 .032 (.81) .35 (8.8) | A5010/20C-100-ND 1168.99 1039.10 | 5010/20C SLO05 22 AWG (0.35mm2) 7/30 (7 x 0.25mm) 
25 .032 (.81) .38 (9.6) | A5010/25C-100-ND 1408.84 1252.30 | 5010/25C SLOO5 2 "032 (.81) 20 (5.0) | A5102C-100-ND 349.76 327.90 | 5102C SLO05 
30 .032 (.81) -41 (10.3) | A5010/30C-100-ND 1819.01 — | 5010/30C SLO05 3 1032 (.81) 21 (5.4) | A5103C-100-ND@ 367.84 344.85 | 5103C SLO05 
40 | .032(.81) | .46(11.6) |A5010/40C-100-ND 2465.55 2191.60 | 5010/40C SLOOS 4 | 032(81) 22 (5.6) | A5104C-100-ND@ 39040 366.00 | 5104c SLo05 
50 .032 (.81) 50 (12.7) | A5010/50C-100-ND 3067.99 2727.10 | 5010/50 SLO05 6 032 (.81) 25 (6.4) | A5106C-100-ND@ 519.92 487.43 | 5106C SLOOS 
60 .032 (.81) .55 (13.7) | A5010/60C-100-ND 3680.33 3271.40 | 5010/60C SLO05 8 032 (.81) 27 (6.9) | A5108C-100-ND@ 587.92 551.18 | 5108C SLO05 
B | 10 | .032(81) | .30(7.6) | A5t10C-100-ND 688.40 645.38 | 61100 SLO0S 
16 AWG (1.23mm7) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 15 .032 (.81) 33 (8.4) | A5110/15C-100-ND® 997.68 935.33 | 5110/15C SLOO5 
2 .032 (.81) .28 (7.2) | A5172C-100-ND@ 826.76 734.90 | 5172C SLOOS 20 .032 (.81) .36 (9.2) | A5110/20C-100-ND@ 1220.72 1144.43 | 5110/20C SLO05 
2 032 (.81) .28 (7.2) | A5172/1C-100-ND* 826.76 734.90 | 5172/1C SLOOS 25 .032 (.81) .39 (9.8) | A5110/25C-100-ND® 1540.00 1443.75 | 5110/25C SLOO5 
A 3 032 (.81) .32 (8.0) | A5173C-100-ND® 1025.10 911.20 | 5173C SLOOS 40 .032 (.81) A7 (11.8) | A5110/40C-100-ND 2496.00 2340.00 | 5110/40 SLO05 
3 032 (.81) .32 (8.0) | A5173/1C-100-ND* 951.30 845.60 | 5173/1C SLO05 70 .053 (1.35) 63 (16.0) ) A5110/70C-100-ND® 3908.32 3664.05 | 5110/70C SLO05 
4 032 (.81) 34 (8.8) AS174C-100-ND@ 1132.76 1006.90_| 5174¢ SLO0S @ RoHS Compliant —* Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 
Hook-U p Wire RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 0 HU-KIT-20-ND 
Description: Rape nee Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V 
¢ Stranded or solid tinned copper conductor stranded wire (black, white, red, green 
* Color coded PVC insulation and blue) $228.40 


* Flammability: Passes UL VW-1 flame test (except 1852 to 1859/19) 
¢ Wire is ordered per EIA-359-A color specifications which allows for 
some variation in shade 


§ HU-KIT-40-ND 


Operating Temperature: Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 
2 stranded wire (black, white, red, green 
300 Volt: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) ( 4 Each kit comes in a convenient wall dispenser 


600 Volt: -20°C ~ 105°C (UL1015, CSA TEW-105), 85° - 1050 (—SS~—~SsS and blue) $228.40 aia inolides wire cutter. 
(MIL-W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 


Conductor Conductor Insulation Thickness Diameter Digi-Key Price Per Alpha Digi-Key Price Per | Alpha 
Size (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 .016 (.41) 043 (1.09) A3047(1-100-ND@t+ 33.30 3047 () (005 A3047(]-1000-NDt 163.58 3047 (11001 
28 7/36 .016 (.41) 047 (1.19) A3048(]-100-ND@t+ 29.93 3048 [) (J005 A3048(]-1000-ND@t 148.28 3048 [1001 
26 7/34 016 (.41) -051 (1.30) A3049[]-100-ND@t 32.29 3049 [) (005 A3049[]-1000-NDt+ 153.56 3049 [1001 
24 7/32 .016 (.41) 057 (1.45) A2015(]-100-ND@§ 33.08 3050 [1] (005 A2015(]-1000-ND@ 155.48 3050 (1/1001 
22 7/30 .016 (.41) 065 (1.65) A20161-100-ND@0 37.46 3051 () (005 A2016(]-1000-ND® 171.34 3051 (1001 
20 10/30 .016 (.41) 071 (1.80) A2040[]-100-ND@ 45.45 3053 [1 (005 A2040[]-1000-ND@ 217.58 3053 [1001 
18 16/30 .016 (.41) -080 (2.03) A2064(]-100-ND® 53.21 3055 (] (005 A2064[]-1000-ND® 257.85 3055 (1001 
16 26/30 .016 (.41) 095 (2.41) A2065(_]-100-ND® 77.28 3057 () (005 A2065(]-1000-ND 367.76 3057 [L1001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid .016 (.41) 057 (1.45) A3050[]-100-ND@t+ 24.00 3050/1 [] (005 = = _ 
22 Solid .016 (.41) 065 (1.65) A3051(1-100-ND@t+ 27.30 3051/1 () (005 = 4 _ 
20 Solid .016 (.41) .071 (1.80) A3053(]-100-ND@t+ 32.90 3053/1 () (005 = _ _ 
16 Solid .016 (.41) 095 (2.41) A3057(1-100-NDt 55.00 3057/1 [) (005 = _ = 
Stranded — 600 Volt Rating, -20°C to 105°C 
24 7/32 .032 (.81) 088 (2.24) A3070L1-100-ND@t+ 33.40 3070 LF L005 = _ _ 
22 7/30 .032 (.81) .094 (2.39) A2101L1-100-ND@ 40.05 3071 () (005 A2101(]-1000-ND 206.21 3071 (11001 
20 10/30 .032 (.81) -100 (2.54) A2102(1-100-ND® 44.20 3073 (j 005 A2102[]-1000-ND 231.20 3073 (11001 
18 16/30 .032 (.81) 112 (2.84) A2103(]-100-ND@ 60.70 3075 () (005 A2103(]-1000-ND@ 306.40 3075 (1001 
16 26/30 .032 (.81) -124 (3.15) A2104(]-100-ND® 77.90 3077 (1) F005 A2104(]-1000-ND 442.40 3077 (L001 
14 41/30 .032 (.81) -134 (3.61) A3079(]-100-ND@t+ 104.30 3079 (F005 = = = 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) A3080(]-100-NDt 204.60 3080 [] (005 = _ _ 
10 105/30 .032 (.81) -180 (4.83) A3081(1-100-ND$ 320.50 3081 [7] (005 = = _ 
Stranded — 600 Volt Rating, -55°C to 105°C (available in white, black or red only) — RoHS Compliant 
28 7/36 010 (.25) -034 (.86) A1852[-100-ND 36.90 1852 (005 = = _ 
26 7/34 010 (.25) .038 (.96) A1853(]-100-ND 36.90 1853 (L005 = — _ 
24 7/32 .010 (.25) 043 (1.09) A1854[]-100-ND 37.58 1854 (005 = _ _ 
24 19/36 010 (.25) 043 (1.09) A185419[]-100-ND 60.30 1854/19 (005 = _— — 
22 7/30 010 (.25) 050 (1.27) A1855(]-100-ND 40.28 1855 [L005 = = _ 
22 19/34 010 (.25) -050 (1.27) A185519[]-100-ND 78.98 1855/19 (JL1005 = _ _— 
20 7/28 010 (.25) -058 (1.47) A1856(]-100-ND 50.40 1856 CILJ005 = = — 
20 19/32 010 (.25) 058 (1.47) A185619[]-100-ND 78.08 1856/19 (005 = _ _ 
18 19/30 010 (.25) .068 (1.73) A185719(]-100-ND 115.43 1857/19 [j005 = _ = 
16 19/29 010 (.25) .077 (1.96) A185819[]-100-ND 76.61 1858/19 (JLJ005 = _ _ 
14 19/27 010 (.25) 091 (2.31) A185919[]-100-ND 154.24 1859/19 (ILJ005 = _ = 
* For LC] in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For (Cin Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 

A = Orange B = Black G = Green L=Blue N = Brown OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 

R = Red S = Gray V = Violet W = White Y = Yellow RD = Red SL = Gray VI = Violet WH =White YL = Yellow 

E = Green/Yellow (Stranded wire only) GY = Green/Yellow (Stranded wire only) 


@ RoHS Compliant + Only available in Black, White, Red and Green t Not available in green/yellow 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2224 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Description: 


* Protection of Wire, Cable and Hoses * Wire bundling and Harnessing, Wire splicing * Frayless cuts without 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Ww 


Operating Temperature: « -70°C ~ 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame Test) 


a hot knife * Use with automatic cutting machines * Not affected by most chemical environments and 
common solvents » Fungus Resistance: No growth ¢ Withstands short-term exposure to 230°C 


Nominal Wall Thickness, Inches (mm): ¢ .027 (.69) 


Color Description: * GRP-110NF: Black * GRP-120NF: Black with White Tracer 


Nominal Minimum Maximum Digi-Key Alpha Digi-Key Alpha 
Wall Thickness Supplied I.D. Expanded I.D. Part No. Price Per Part No. Part No. Price Per Part No. 

Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100 ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100 ft. (Flame Retardant) 

.027 (0.69) -125 (3.18) -250 (6.35) AG110NF18B-100-ND 76.73 G110NF18 BKOOS AG120NF18B-100-ND 111.60 G120NF18 BKOOS 

.027 (0.69) -156 (3.97) -438 (11.11) AG110NF14B-100-ND 105.19 G110NF14 BKOOS AG120NF14B-100-ND 159.30 G120NF14 BKOOS 

.027 (0.69) -250 (6.35) -750 (19.05) AG110NF12B-100-ND 210.15 G110NF12 BKOOS AG120NF12B-100-ND 283.28 G120NF12 BKOOS 

027 (0.69) -625 (15.88) 1.000 (25.40) AG110NF34B-100-ND 315.00 G110NF34 BKOOS AG120NF34B-100-ND 423.11 G120NF34 BKOOS 
¢ Stranded Tinned Copper Conductor Conductor Insulation Price 
* Insulation: Color-Goded Rubber Size Conductor | Thickness | Diameter Per Alpha 
* Operating Temperature: -30°C ~ 90°C (AWG) | Voltage | Strand | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No.* 100 ft. | Part No.** 
* For C in Digi-Key Part No. choose letter ** For (IL in Alpha Part No. choose letters 20 1,500V 41/36 -040 (1.02) |.125 (3.18) A1632(_)-100-ND 91.46 | 1632) 005 

which represents color of your choice: which represents color of your choice: 18 5,000V 65/36 045 (1.14) |.140 (3.56) A1636C1-100-ND 117.23 1636 C1 Coos 
B = Black R= Red BK = Black RD = Red 
Description: . ae ; Braid Construction Approx. 
: Ground/Shielding Terminations * Used as a ground strap, provides Nominal | Nominal | AWG of Total No. of} Approx. |Current Carrying Price 
excellent, low-resistant ground path * Ideal shielding material for _| Flat Width | Thickness | Individual Individual | AWG Capacity Digi-Key Per | Alpha 
short-run cables providing easy radial termination * Values shown for | inch (mm)|Inch(mm)| Ends _ | Carriers Ends _| Equivalent (Amps) Part No. 100 ft. | Part No. 
Current Carrying Capacity are for bare cable in free air at 30°C (86°F) 
and intended as a reference guide only. Actual values will depend _ | -188 (4.76) | .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 139.05 | 1230 SV005 
on permissible temperature rise, permissible voltage drop and other .250 (6.35) | .030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 187.88 | 1231 SVO05 
conditions of service. 
-375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 300.60 | 1232 SVO05 

Specifications: 


* QQ-W-343E, ASTM-B-33 


Teflon® Hook-Up Wire 


* Meets QQ-B-575B 


Bus Bar Wire 


Description: ¢ Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Pure Tin Plated Copper Specifications: 
* MIL-W-3861 Type S * QQ-W-343 Type S 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Alpha 
(AWG) Inch (mm) Part No. 1000 ft. Part No. 
Certified Performance Bus Bar Wire 
High-Reliability 30 010 (.25) A299/3SV-1000-ND® 166.95 299/3 SVO01 
TFE Teflon® Insulation 28 013 (.33) A299/2SV-1000-ND® 178.31 299/2 SV001 
26 016 (.41) A299/1SV-1000-ND® 204.30 299/1 SVO01 
24 -020 (.51) A299SV-1000-ND® 214.88 299 SV001 
22 025 (.64) A298SV-1000-ND® 279.56 298 SV001 
20 .032 (.81) A297SV-1000-ND® 370.35 297 SV001 
Description: Choose TFE Teflon® For: 18 .040 (1.02) A296SV-1000-ND® 525.71 296 SVO001 
Stranded Silver-Plated Copper Conductor ¢ Resistance to All Chemicals 16 -051 (1.30) A295SV-1000-ND® 810.34 295 SV001 
* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation * High Temperature use up to 200°C 14 064 (1.62) A286SV-1000-ND 1191.38 286 SV001 
¢ Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test ¢ Low Coefficient of Friction 12 081 (2.06) B2eoSVaLOOO NG 1762.76 289 SV001 
¢ Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments * Outstanding Electrical Properties @ RoHS Compliant 


Operating Temperature: 


600 Volt: -60°C ~ 200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) 


Teflon® Tubing A \Y 


5 5 = = aa ‘ Application: * Wire Harness * High Temperature Component Covering; Color: * Transparent Physical 
Cond. Size) Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Properties: * Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) * Ultimate Elongation 200% * Flammability: 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) | Part No.* 100 ft. | Part No. ** Self-Extinguishing Chemical Properties: * Corrosive Effect: Non-Corrosive * Fungus Resistance: No 
Growth » Water Absorption 0.01% Electrical Properties: * Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: 
Stranded 600 Volt Rating ASTN D 3295, UL224 
30 71388 010 (.25) 032 (.81) | A58510-100-ND® — 51.30 | 5851 11005 Fits Bare _| Nominal Inside | Wall Thick. | Digi-Key Price Per | Alpha 
28 7/36 .010 (.25) .036 (.91) | A5852C1-100-ND@ 52.20 | 5852 (1-005 Cond. Size (AWG) | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. | Part No. 
30 .012 (.30) 009 (.22) | ATFT20030-100-ND@ 68.18 | TFT20030 NAO0S 
26 7/34 -010 (.25) .040 (1.02) | A5853(1-100-ND® 56.14 | 5853 LI-J005 28 015 (.38) 009 (.22) | ATFT20028-100-ND@ 59.74 | TFT20028 NA005 
24 19/36 -010 (.25) .045 (1.14) | A5854(]-100-ND® 74.03 | 5854 [J_j005 26 .018 (.45) .009 (.22) | ATFT20026-100-ND® 54.11 | TFT20026 NAOOS 
24 7/32 010 (.25) 044 (1.12) | A58547L)-100-ND@ 60.41 | 5854/7 [_j005 24 -022 (56) 1 (ee) Ceca ieee [moat aie 
“ (25) “ (1.12) - 22 .028 (.71) -010 (.25) | ATFT20022-100-ND@ 69.08 | TFT20022 NAO0S 
22 19/34 -010 (.25) -051 (1.30) | A5855)-100-ND@ 75.15 | 5855 LIJ005 19 .038 (.96) 012 (.30) | ATFT20019-100-ND@ 89.66 | TFT20019 NAO0S 
22 7/30 010 (.25) 055 (1.27) | A58557C-100-ND 88.31 | 5855/7 DICI005 i 042 (1.07) | .012 (90) (AICO gacgze, $97.43 | TFT20018 NAG0S 
17 .047 (1.19) .012 (.30) | ATFT20017-100-ND@ 106.76 | TFT20017 NAOOS 
20 19/32 010 (.25) -059 (1.50) | A5856L1-100-ND® = 107.10 | 5856 1005 16 .053 (1.35) .012 (.30) | ATFT20016-100-ND@ 116.10 | TFT20016 NAOOS 
18 19/30 .010 (.25) .070 (1.78) | A5857L1-100-ND@ 152.89 | 5857 LILJ005 15 -059 (1.50) | .012 (.30) | ATFT20015-100-ND@ 119.70 _| TFT20015 NA00S 
14 .066 (1.68) 012 (.30) | ATFT20014-100-ND® 103.61 | TFT20014 NAOOS 
16 19/29 010 (.25) 077 (1.96) | A5858L1-100-ND@ 186.41 | 5858 CIL1005 13 076 (1.93) | .012(.30) | ATFT20013-100-ND@ 119.36 | TFT20013 NAQOS 
14 19/27 .012 (.30) .094 (2.39) | A5859(1-100-ND@t+ 269.66 | 5859 C1L1005 12 -085 (2.16) .012 (.30) | ATFT20012-100-ND@ 127.35 | TFT20012 NAOOS 
abl .095 (2.41) 012 (.30) | ATFT20011-100-ND@ 139.50 | TFT20011 NAOOS 
ROHS Compliant + Not UL AWM Style 1213 10 -106 (2.69) .012 (.30) | ATFT20010-100-ND® 151.20 | TFT20010 NAOOS 
Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 2 .263 (6.68) .015 (.38) | ATFT2002-100-ND® 417.38 | TFT2002 NAOOS 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which ** For (JL in Alpha Part No. choose letters which 1 -294 (7.47) 015 (.38) | ATFT2001-100-ND 457.20 | TFT2001 NAOOS 
represents color of your choice: represents color of your choice: 0 .330 (8.38) .015 (.38) | ATFT2000-100-ND 516.94 | TFT2000 NAOO5 
B = Black R = Red W = White BK = Black RD = Red WH = White @ RoHS Compliant Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2225 


Rohs Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as ROHS Compliant) 


Coaxial Cables, Thinnet — Plenum 
Non-Plenum Coaxial and Non-Plenum = Non ienum 
and Data Systems Ethernet Cables winaxial Cable 
Cond. | Inner} Inner /|Dielec.| Dielectric) Shield Jacket Jacket Impe- Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size Cond. | Cond. | Diameter | Dielec. Nom. Shield Diameter Jacket dance} Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)| Strand. | Mat’lt | Inch (mm)| Materialt|} Coverage Materialt Inch(mm) | Materialt (0) | pF/ft (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Coaxial Cable 
S58A/U | 20 |19/0.0071"| TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 1 A305-X-ND® 69.30 278.50 432.40 | 9058AC-X 
58C/U | 20 |19/0.0071"| TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) | NCV Black 50 | 30.5 60 ml — A306-X-ND® 131.00 364.60 597.50 | 9058C-x 
59/U 22 Solid CW | 146 (3.71) PE 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 75 | 214 60 30/AWM 1,7 | A301-X-ND® 70.40 — 398.50 | 9059C-X 
62A/U | 22 Solid CW | .146(3.71)} SSP 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 93 | 13.2 80 30/AWM 1,8 | A302-X-ND® 65.00 256.50 350.00 | 9062A-X 
174/U 26 7/34 CW | .060 (1.52) PE 88% TC Braid 100 (2.54) V Black 50 | 311 80 30/AWM 7,9 | A807-X-ND@ 64.20 255.00 392.20 | 9174-X 
178 B/U | 30 7/38 | SC/CW] .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071 (1.80) | FEP Natural 50 |] 28.4 200 — _ A316-X-ND® 317.70 1459.50 1246.00 | 9178B-X 
179 B/U | 30 7/38 | SC/CW | .063(1.60))  TFE 93% SC Braid .100 (2.54) [Tint FEP Brown) 75 | 19.6 200 _ _ A317-X-ND 331.30 1521.10 1473.90 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296" | SC | .285 (7.24) PE 99% SC Braid Dbl | .425 (10.79)] NCV Black 50 | 30.8 80 30/AWM 7 A308-X-ND@§ = 1357.10 — 9225.80 | 9214-x 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl | .212 (5.38) | NCV Black 50 | 31.5 75 _ _ A309-X-ND@§ = 454.50 2087.20 3463.20 | 9223-X 
316/U 26 | 7/0.0067" | SCCS | .060(1.52)| — TFE 93% sc .098 (2.49) FEP 50 | 30.0 200 = _ A315-X-ND 273.20 1308.90 1935.20 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid 405 (10.29) | _ V Black 52 | 29.5 60 = = A318-X-ND 180.20 827.40 1347.10 | 9008-X 
Ethernet Cable 
Thinnet >] 20 [19/0.0075") TC | .112 (2.84)|FEP Teflon] 95% | A/M/A+TC Braid] .182 (4.62) F Gray 50 | 30.5 125 300 3,4,6 | A311-1000-ND& — — 877.80 | 9871F-X 
Thinnet $| 20 19/32 TC | 102 (2.59) FPE 95% | A/M/A+TC Braid} .180 (4.57) V Black 50 | 25.5 60 300 2,4,5 | A312-1000-ND = — 355.80 | 98810-1000 
Twinaxial Cable — RoHS Compliant 
Twinax#| 20 7/28 BC/TC | .236 (5.99) PE 95% TC Braid .330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/CL2, 30/AWM | 1,10 | A303-500-ND — 586.80 — |9818C-X 
+ Code Description: FEP — Fluorinated Ethylene-Propylene SCCS — Silver Coated Copper Clad Steel @ RoHS Compliant NEC Rating — 
= : A FPE — Cellular (foam) Polyethylene SSP — Semi-solid Polyethylene A Plenum 1.CL2 2.CM 3.CMP 4.CXC 5.FT4 6. FT6 
Amis = Ae ee Tape NCV — Non-contaminating Polyvinyl chloride, TC © — Tinned Copper © ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps UL Style — 
CW — Copper Coated Steel Type Il TFE — Tetrafluoroethylene + THIN-NET 10Mbps 7. UL AWM 1354 10. UL AWM 2498 
F — Fluoropolymer PE — Solid Polyethylene Vv — Polyvinyl Chloride - Type | # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 8. UL AWM 1478 11. UL AWM 2704 
Poly SC — Silver Coated Copper § MIL-C-170 Type 9. UL 1354 
FIT® Shrinkable Tubing 
‘® 
FIT 221 B Min. Supplied | Max. Recovered| Nom. Recovered Pricing Spool) Price 
* Economical bulk packaging « Flexibility * Excellent flame retardancy Inner Diameter] Inner Diameter | Wall Thickness | Digi-Key Sold in 4’ Lengths | Digi-Key Size Per Alpha 
* Military, UL/CSA requirements Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 4’ (1 pc.) 20’ (5 pes.) | Part No. (Feet)| Spool | Part No. 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C »* 125°C FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
UL & CSA » Shrinkage Ratio: Approximately 2 to 1 at 121°C * Color: | Black A364B-4-ND® 85 3.76 A364B-1000-ND@ | 1000 | 196.20 | FIT-221B-3/64 BKXXX 
Black, Clear Clear 0.046 (1.17) 9.028 (0.58) 9.016 (0.41) A364C-4-ND@ 85 3.76 A364C-1000-ND@ | 1000 | 196.20 | FIT-221B-3/64 CLXXX 
Physical Properties: * Tensile Strength: 1500psi, (106kg/cm?) * Ultimate | Black A116B-4-ND® “90 4.00 | A116B-1000-ND@ | 1000 | 208.62 | FIT-221B-1/16 BKXXX 
Elongation: — * Longitudinal shrinkage _ Q Specific ior 3g | Clear | 9-068 (1.60) | 0.031 (0.78) | 0.017 (0-43) | ariec-4-NDe 90 4.00 | A116C-1000-ND@ | 1000 | 208.62 | FIT-221B-1/16 CLXXX 
* Secant Modulus: 2.5 x 10 maximum * Flammability: Self-extinguishing | Black | 9.993 (2,36) | 0.046 (1.17) | 0.020 (0.50) | A382B-4-ND@ = 1.00 AAG [peer teem) 200 ) 175.80 | FIT-2218 8/52 BRXXX 
Electrical Properties: « Dielectric Strength: 500V/mil (197KV/cm) * Vol- | Clear A3320-4-ND@ 1.00 4.44 |A3320-500-ND@ | 500 | 115.80 | FIT-221B-3/32 CLXXX 
ume Resistivity: 10 Q-cm Black | 9 495 (3.18) 0.062 (1.58) 0.020 (0.50) A018B-4-ND@ 1.08 4.78 A018B-500-ND® 500 | 124.84 | FIT-221B-1/8 BKXXX 
i peed ‘ : ‘ii Clear ij : ; E ; ; A018C-4-ND® 1.08 478 A018C-500-ND® 500 | 124.84 | FIT-221B-1/8 CLXXX 
Chemical Properties: * Corrosive Effect: Passes copper stability test mee SETI = = 
; : Black A316B-4-ND® 1.31 5.82 A316B-500-ND® 500 | 151.71 | FIT-221B-3/16 BKXXX 
* Fungus Resistance: No growth 0.187 (4.75) | 0.093 (2.36) 0.020 (0.50) or aaa 91 Be 
peshaateiie a Clear A316C-4-ND@ 1.31 5.82 A316C-500-ND® 500 | 151.71 | FIT-221B-3/16 CLXXX 
Specifications: * MIL-DTL-23053/5C, Class 1, 2 * UL Standard 224 rmAe D6. z % 
Black | 9 959 (6.35) 0.125 (3.18) 0.025 (0.63) A014B-4-ND@ 1.63 7.26 A014B-250-ND® 250 94.84 | FIT-221B-1/4 BKXXX 
(black only) * CSA Standard 198 (black only) Clear | gis me A014C-4-ND@ 1.63 7.26 _|A014C-250-ND@ | 250 | 94.84 | FIT-221B-1/4 CLXXX 
- Black A038B-4-ND® 1.83 8.11 A038B-200-ND® 200 84.71 | FIT-221B-3/8 BKXXX 
CONTENTS Ton Filz22 | Nanety hack Clear | 9975(9-53) | 9-187(4.75) | 0.025(0.63) | nosec-4-NDe 1.83 8.11 | A038¢-200-ND@ | 200 | 84.71 |_FIT-221B-3/8 CLXXX 
Tubing Number of Cut Pieces Black A012B-4-ND@ 2.06 9.15 A012B-150-ND® 150 71.66 | FIT-221B-1/2 BKXXX 
Size [Black [White | Red | Blue [Vellow| Green| | Clear | 9°00 (1270) | 0.250(6.35) | 0.025(0.63) | anioc-4-nD@ 2.08 915 | A0120-150-ND@ | 150 | 71.66 | FIT-221B-1/2 CLXXX 
1/3" q 3 2 2 2 | Black A034B-4-ND® 3.05 73.54 | AWO34B-250-ND@ | 250 | 189.45 | FIT-221B-3/4 BKXXX 
3/16” 4 3 P) P) p) { Clear | 9-750 (19.10) | 0.375 (9.53) | 0.030(0.76) | pqaac-4.NDe 3.05 13.54 |— — — | FIT-221B-3/4 CLXXX 
1/4" 4 3 P) P) 9 1 Black A100B-4-ND® 4.32 19.20 | A100B-250-ND@ | 250 | 264.60 | F2211IN BKXXX 
3/8" 3 > 1 1 1 1 Clear | 1-000 (25.40) | 0.500 (12.70) | 0.085 (0.88) | asogc.4-nD@ 4.32 19.20 | AW100C-250-ND@ | 250 | 264.60 | F221BIIN CLXXx 
1/2" 3 2 1 1 1 1 FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) . | FITMGKIT1-ND 115.20/1 FITMGKIT1 NCO32 
RoHS Compliant FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents) . _| FIT221R-ND@ 38.93/1 FIT-221-R MC213 


Spiral Wrap Tubing 


Clear Polyethylene: Ideal for general indoor applications. This cost-effective material is extremely abrasion resistant and Teflon®*: Self extinguishing, fluorocarbon, resin material. Possesses greatest minimum and maximum temperature 


is unaffected by most solvents. * Operating Temperature: -60°C ~ 88°C range of any spiral wrap material. Suitable for use in a number of industrial 
Ultraviolet-Resistant Black Polyethylene: Recommended for outdoor use. Same properties as Clear Polyethylene but applications. * Operating Temperature: -68°C ~ 260°C AL 
contains extra additive for moisture resistance ultraviolet light and rain. * Operating Temperature: -60°C ~ 88°C PVC: Superior taber abrasion resistance, tensile strength, thermal, g i= = 
Nylon: Highly specialized product that is tough, durable, self-extinguishing, abrasion resistant, lightweight. Operates over mechanical and electrical properties. Self-extinguishing flexible product. = ‘i 
a wide temperature range. * Operating Temperature: -40°C ~ 121°C * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 
Nominal | Nom. Wall) Max. Dia. Nominal | Nom. Wall} Max. Dia. 
0.0 Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 0.0 Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 
Size (Inches) | (Inches) |Bundle (In.)} Part No. 1 a Part No. Size (Inches) | (Inches) |Bundle (In.)| Part No. 1 5 Part No. 
Clear Polyethylene (Color - Natural) Nylon (Color - Natural) 
1/8” x 25° ASW1-25-ND 15.86 14.10 | SW1 CLO08 1/8” x 25° ASW20-25-ND 16.09 14.30 | SwW20 CLO08 
4/8" x too'| 0125 | 0.031 2 | asw1-100-ND 2048 18.20 | SWi CLO05 ei oles news ue pa 58.16 _51.70 | Sw20 CL.006 
1/4” x 25° ASW2-25-ND 10.69 9.50 | SW2 CL008 Xx poo zi i 
Ma"x25') 0.250 | 0.046 2 oan, 4/4" x.190'| 9-250 | 0.025 2 ASW21-100-ND 89.33 79.40 | SW21 CLOO5 
1/4” x 100 ASW2-100-ND 34.31 30.50 | SW2 CLO05 3 
7 a 96 3/8” x 25° ASW22-25-ND 54.00 48.00 | SW22 CL008 
3/8” x 25' ASW3-25-ND 15.41 13.70 | SW3 CLO08 ” | 0.375 0.035 3 
3/8” x 100° 0.375 0.052 3 ASW3-100-ND 56.48 50.20 | SW3 CLOO5 3/8” x 100’ ASW22-100-ND 186.75 166.00 | SW22 CLO05 
7 a 1/2” x 25° ASW23-25-ND 80.21 71.30 | SW23 CLO08 
We"x 251 g500 | 0.062 4 See ao eM TE robe 1/2" x100'| 9500 | 0.085 4 | asw23-100-ND 24210 215.20 | SW23 CLO05 
1/2” x100'| ~" . ASW4-100-ND 63.56 56.50 | SW4 CLO05 - 4 
34x25 | y 759 | p.065 7 ASW5-25-ND 30.15 26.80 | SW5 CLOOB _ Teflon@ (Color — Natural) 
3/4" x100'} i ASW5-100-ND. 102.26 90.90 | SW5 CLO05 1/8” x 25 0.125 0.030 4/2 ASW30-25-ND 157.61 140.10 | SW30 CL008 
Tx 25° ASW6-25-ND 70.43 62.60 | SW6 CLOO8 1/8” x 100'| = a ASW30-100-ND 474.64 421.90 | SW30 CLO05 
1.000 0.095 6 F 7 
1”x 100° | ASW6-100-ND 263.70 234.40 | SW6 CLO0S 1/4” x 25' 0.250 0.030 9 ASW31-25-ND 253.69 225.50 | SW31 CLO08 
Ultravi = 1/4” x 100°} *" : ASW31-100-ND 947.81 842.50 | SW31 CLO05 
‘raviolet-Resistant Black Polyethylene (Color - Black) 38" x25" ASW32-25-ND 382.50 340.00 | SW32 CLO08 
18x25" g 405 | gogo | 42 __ | ASW40-25-ND 15.53 13.80] Sw40BKO08 | | 3/8"x 100} 9975 | 9.080 | 21/2 | aswso-100-ND 1329.75 1182.00 | Sw32 CLo0S 
1/8” x100'| = ASW40-100-ND 21.38 19.00 | SW40 BKO0S 1/2” x 25° 0.500 0.030 3 ASW33-25-ND 514.91 457.70 | SW33 CLOO8 
1/4” x 25° 0.250 0.045 9 ASW41-25-ND 12.60 11.20 | SW41 BKO08 1/2"x100'| *" ; ASW33-100-ND 1790.10 1591.20 | SW33 CLO05 
1/4" x100'| 2 ASW41-100-ND 43.43 38.60 | SW41 BKO05 PVC (Color - Black) 
ae toy; 0375 | 0.050 3 en ee Ton Ne nee Vex 25) pase | pode 1 | ASWNS0-25-ND 17.55 15.60 | SW50 BKOO8 
z “ 1/8" x 100'| * zs ASW50-100-ND 64.46 57.30 | SW50 BKO05 
12"x25') 500 | 0.060 4 | Baeiezanp 23.40 20.80: SW43 BKOOB 1/8" x 25" ASW51-25-ND 25.31 22.50 | SW51 BKOO8 
1/2" x100'| : ASW43-100-ND 80.21 71.30 | SW43 BKOO5 1/4" x100'| 9250 | 0.045 2 __| aswst-100-ND 86.18 76.60 | SW51 BKOO5 
3/4” x 25" 0.750 0.065 5 ASW44-25-ND 41.06 36.50 | SW44 BKO08 3/8" xX 25° ASW52-25-ND 41.29 36.70 | SW52 BKOO0S 
3/4" x100"|_ © ; ASW44-100-ND 140.74 125.10 | S44 BKOOS 3/8” x190'| 0-375 | 0.052 2-1/2 | agws2-100-ND 141.41 125.70 | SW52 BKO05 
1” x25 1.000 0.095 6 ASW45-25-ND 91.58 81.40 | SW45 BKO08 1/2” x 25° 0.500 0.062 3 ASW53-25-ND 54.79 48.70 | SW53 BKO08 
1”x 100° . : ASW45-100-ND 317.70 282.40 | SW45 BKO05 4/2" x100"| 9-5 7 ASW53-100-ND 187.54 166.70 | SW53 BKO05 


*Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2226 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FIT® Heat 
Shrink Fabric 


Characteristics: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C ¢ Shrink Ratio: 
Approximately 2 to 1 at 135°C » Color Description: All standard 
packages: Black 

Physical Properties: 

¢ Longitudinal Shrinkage: Up to 20% at 2:1 shrink ratio * Flammability: 
Meets MVSS 302 horizontal burn test 

Chemical Properties: 

* Corrosive Effect: non-corrosive * Fungus Resistance: No growth * Chemical Resistance: Antifreeze (50% 
ethylene glycol), Engine Oil, Mineral Hydraulic Fluid, Detergent (1% teepol), Brake Fluid (DOT 4), Unleaded 
Gasoline, Diesel Fuel, Battery Acid 


Minimum Maximum Nom. Recovered 

Supplied 1.D. | Recovered |.D.| Wall Thickness | Digi-Key Spool Size} Price Per | Alpha 

Inch (mm) (D) | Inch (mm) (d) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. 
0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND® 50 127.91 | FITFAB-1 BKOO7 
0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-200-ND® 200 365.40 | FITFAB-1 BKO04 
0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-50-ND® 50 152.78 | FITFAB-2 BKOO7 
0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND® 200 433.69 | FITFAB-2 BKO04 
1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND® 50 186.08 | FITFAB-3 BKOO7 
1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-200-ND® 200 528.53 | FITFAB-3 BKO04 
1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-50-ND® 50 224.33 | FITFAB-4 BKOO7 
1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-200-ND 200 637.20 | FITFAB-4 BKO04 
1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-25-ND 25 137.81 | FITFAB-5 BKO08 
1.97 (50.0) 0. 98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 391.39 | FITFAB-5 BKOOS 
2.36 (60.0) -18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-25-ND 25 149.85 | FITFAB-6 BKO08 
2.36 (60.0) ie (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-100-ND 100 426.49 | FITFAB-6 BKOO5 
2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-25-ND® 25 204.86 | FITFAB-7 BKO08 
2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND® 100 581.51 | FITFAB-7 BKO05S 

@ RoHS Compliant 


FIT® Multi-Functional Heat Gun 


The economical and 
multi-functional FIT 
GUN-3 is a_ two- 
temperature heat gun 
that is lightweight in 
design. 

The low setting is at 
400°C (750°F) while 
the high temperature is 
rated at 585°C (1090°F). 


It features a durable plastic housing with a built-in ring stand and hanger, concentrator nozzle and hook 
reflector nozzle attachments. 


FITGUNG ND! ‘(Feat Guise sis aisiaes aa.tia slecgiain tindin diaislniaia cin aa osniin dled sass tina aad Ginlgieaiela Reid all agusie tial $84.70 


Reflector 


Concentrator Nozzle 


Nozzle 


MASTER’ MASTERMITE® Heat Gun 


APPLIANC 


Quiet running. Comes standard with bench stand, heat shrink attachment, and interchange- 
able heating element. High impact plastic housing, lightweight, draws only 4.5 amps 
maximum, continuous duty brushless motor, 120V, 60Hz, 4.5A. 


MA1017-ND Heat Gun, ESD, 800°F (427°C) . 
MA1006-ND Heat Gun, 650°F (343°C) ee 
MA1007-ND Replacement Heat Element...............2....0.ccceeceeeeeceeeeee eens 


ProHeat® Heat Guns 


Features: * Compact, light-weight, easy-to-use design, professional-quality heat 
guns *120V » Variable temperature (some models) * Variable airflow (some 
models) » Special electronic closed loop temperature control system maintains 
constant temperature when varying airflow or using specialty attachments 
(some models) * Use to heat temperature sensitive materials * Base provides 
built-in stand for hands free use * Made in the USA 


Digi-Key Price Master 
Description Part No. Each Part No. 
Proheat 
Gun, 430° ~ 840°F (221°C ~ 449°C), 15 CFM MA1009-ND 85.84 PH-1100 
VariTemp™ 
Gun System, 130° ~ 840°F (54°C ~ 449°C), 15 CFM MA1012-ND$ 155.14 PH-1200-1 
Gun Kit, 130° ~ 840°F (54°C ~ 449°C), 15 CFM MA1013-NDt 203.64 PH-1200-K 
VariAir™ 
Gun System, 130° ~ 900°F (54°C ~ 482°C), 6 ~ 15 CFM MA1015-ND$ 187.30 PH-1300-1 
Gun Kit, 130° ~ 900°F (54°C ~ 482°C), 6 ~ 15 CFM MA1016-NDt 233.59 PH-1300-K 


t+ Kit includes: Heat gun, attachments and storage case 


Heat Gun 


Features universal motor, high air velocity, volume and temperatures. Rugged die-cast aluminum housing with exter- 
nally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant cord set, and reinforced ceramic heating element, temperature: 
200° ~ 1000°F (93.3° ~ 538°C), 120VAC. 


+ System includes: Heat gun, stand and attachment 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Heat Gun, 200° ~ 300°F (93.3° ~ 149°C), 600W MA1019-ND 115.78 
Heat Gun, 300° ~ 500°F (149° ~ 260°C), 1440W MA1018-ND 115.78 
Heat Gun, 500° ~ 750°F (260° ~ 399°C), 1680W MA1001-ND 115.78 
Heat Gun, 750° ~ 1000°F (399° ~ 538°C), 1740W MA1020-ND 115.78 
Heat Shrink Attachment - Shrink 

Tubing from 3/4” to 2” (19 ~ 51mm) 0.D. MA1002-ND 12.95 
Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 12.95 Certified 
Replacement Heat Element MA1005-ND 21.87 


ECOHEAT™ Heat Gun and Kit 


Features: 

* Two fan speeds * Two heat settings: 500°F and 1,000°F 
 Resettable thermostat * Thermoplastic housing ¢ Built-in stand 
Kit Contains: 

7/8” air reducer attachment, shrink tubing attachment, 1-15/16” 
and 3-1/8” spreader attachments, storage and carrying case. 
MAI008 ND. cc isiivsascesatictecasiansecionbedhosteuats $58.86 


Cordless Soldering Irons 
UT-40 


Ultratorch UT-40Si: Ultratorch soldering tips feature Ultratip™ Technology, the long 
lasting, oxygen-free, copper based, iron and chrome plated tip with a built-in catalyst, 
pre-tinned with lead-free solder. UT-40Si is a soldering iron and flameless heat tool. 
Convenient slide switch ignition system for quick ignition. Adjustable temperature 
lever for temperatures up to 1200°F, equivalent to a 20 ~ 80 watt soldering iron. 
MA1021-ND H 
Ultratorch UT-40Si Kit: Kit contains unit, solder tip, heat tip, hot knife tip, shrink 
attachment, cap, sponge, and stand packed in a rugged plastic case. 

MAIO2Z2ND 2.52 sect tseccrte set cocscecbec qltcgtteaaensteteostatsems $87.55 


UT-100 


Ultratorch UT-100Si: Standard with soldering tip, heat tip, spanner wrench, open 
end wrench, shrink attachment and protective cap. Built in fuel filter for consitent 
fuel ignition. Adjustable temperature up to 1200°F. Built in window indicates fuel 
level. Dual function soldering iron and heat tool. 

MA1024-ND $107.30 
Ultratorch UT-100SiK Kit: Kit contains unit, solder tip, heat tip, shrink attachment, 
spanner and open end wrench, sponge and stand packed in a metal storage/ 
carrying case. 

MAIO 22ND a caccictnccsanidontandiahasine saneiabatatas saoanncesainacce $119.88 
Ultratorch UT-100Si-TC Kit: Kit contains UT-100Si Ultratorch®, three Ultratip® 
soldering tips, a hot air tip, heat shrink reflector, hot knife, wire cutter, needle nose 
pliers, coil of 60/40 solder, sponge and cap packed in a rugged plastic carrying case 
MAIO2S ND. osteo Peta ccaceSeacscs aeaiasttaatsecaesgeceosect a $179.00 


SDL1700-ND: * Dual Temperature: Low 600°F, High 950°F * Rapid cool down *1300W *120VAC SDL1750-ND, 
SDL1450-ND: Variable Temperature up to 1050°F * 3-Stage Airflow *1400W *120VAC SDL1500-ND, SDL1550-ND: 
© Temp.: 120°F ~ 1200°F ¢ Airflow 3.6 ~ 17.6 CFM * Programmable * 1600W * 120VAC SDL1600-ND: * Temperature: 
120°F ~ 1100°F * Airflow 3.6/10.6/17.6 CFM *1500W *120VAC SDL1650-ND: * Temperature: 120°F/750°F/1100°F 
«Airflow 3.6/10/15.9 CFM *1200W *120VAC SDL1250-ND: * Temperature: 212°F ~ 1100°F «Airflow 14.3 CFM 
*1500W *120VAC SDL1950-ND: * Temperature: 1400°F ~ 750°C » Rapid heat-up »* Up to 120 minute continuous use 
« Removable deflector for shrink tube installation 


Digi-Key Price Steinel 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Heat Gun Dual Temperature, UltraHEAT™ SDL1700-ND 42.82 SV800 
Heat Gun Variable Temperature, UltraHEAT™ II SDL1750-ND 60.55 SV803 
Heat Gun Kit with Case and Two Nozzles SDL1450-ND 77.26 SV803K 
1 Heat Gun Programmable with LCD Display, ESD Safe | SDL1500-ND 282.04 HG2510ESD 
Heat Gun Programmable with LCD Display SDL1550-ND 271.16 HG2310LCD 
Heat Gun Variable Temperature SDL1600-ND 227.60 HL1910E 
Heat Gun 3-Stage Air and Temperature SDL1650-ND 135.04 HL1810S 
2 | Variable Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND 205.83 HG2000E 
Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 22.87 SDL1303 
Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) $DL1301-ND 13.61 SDL1301 
— __| Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 13.61 SDL1302 
Reflector Nozzle 3” (75mm) SDL1304-ND 19.05 SDL1304 
Reflector Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100) | SDL1305-ND 15.79 SDL1305 
3 _| Flameless Heat Tool with Reflector Nozzle SDL1950-ND 52.96 TS 310 


Cordless Soldering Irons 


These are the ultimate cordless heat tools for professionals seeking to combine performance, versatility and great value. 


Features: » Multi-function tools may be used as soldering irons » Convenient portable torches * Safe and simple to use 
under most conditions 


600 Series 


Specifications: * Soldering Iron Tip: 480°F ~ 1000°F/250°C ~ 550°C * Torch: 
2500°F/1300°C * Accessories included: Soldering Tip and Protective Cap 
ThermaSolder™ 600: TS 600, High capacity soldering iron with auto ignition 
and powerful 30W ~ 125W output. Refillable 38ml tank for 200 minutes of 
continuous use. 

SOLIQOQOIND 3 sie2i cceeiathesetacatieae tetettocenataeta seen $63.94 
ThermaSolder 600 Kit Includes: TS 600K Soldering Iron, Heat Blower Tip, 
Reflector Tip, Hot Knife Tip, Chisel Tip, Soldering Tip, Spare Orifice, Solder 
with Dispenser, Tip Cleaning Sponge, Protective Cap and Case. 

SDLISS0ND isis sis ccnsiacnacateicinne onan cepniagavasnataaseaa $98.92 


350 Series 


Specifications: » Soldering Iron Tip: 930°F/500°C maximum *6W maximum » Power 
Source: 3, 1.5V Alkaline AA Batteries * Accessories included: Flashlight Attachment 
ThermaSolder 350: TS 350, Anodized steel windproof mini torch with waterproof 
automatic ignition system. Adjustable flame, protective auto-flip cover and self 
standing base for highly versatile use. Includes convenient key chain. 

SDEISDOFND iors a wieisacticicnavanminiuimssinas ase anative simon aa@mbaseuciasn $28.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2227 


. . Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4’ Lengths Only 
aM Heat S h rin kable Tu bi n g Size Minimum | Maximum] Recovered Price Per Length 
Diameter$ | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key y 8 20° 48” 
® hs . Inches (mm) mm mm mm Part No. (ipc.) (2pc.) (5pc.) —(12pe.) 
MFP®, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, 8420 & 8440 Series 1/4 (6.35) | 6.35 3.18 0.76 | EPS2014-ND 693 1227 26.67 49.60 
MFP Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: * Shrink Temperature: 175°C (347°F) * Color: Clear * Shrink Ratio: 2:1. 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.79 EPS2038-ND 7.81 13.82 30.05 55.89 
Cross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high temperature resistance. This has 1/2 (12.70) | 12.70 6.35 0.81 EPS2012-ND 8.97 15.88 34.52 64.20 
outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination with high dielectric strength. It is inherently 3/4 (19.05) | 19.05 9.52 0.94 EPS2034-ND 10.86 18.88 36.58 = 
flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial fuels, chemicals and solvents. KYNAR is a registered 1 (25.40) 25.40 12.70 1.17 EPS2100-ND 15.96 27.76 53.79 — 
trademark of Elf Atochem North America, Inc. EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: » Shrink Temperature: 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.24 EPS2112-ND 27.92 48.56 94.09 _ 
121°C (250°F) * Color: Black * Shrink Ratio: 3:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and 2 (50.80) 50.80 25.40 1.52 EPS2200-ND 38.86 60.23 = = 
cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, 
the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water resistant barrier. SFTW202 GYS Series-Very i A i i ayn y 
Flexible Polyolefin: ¢ Shrink Temperature: 100°C (212°F) » Color: Green and yellow striped » Shrink Ratio: 2:1. Meets Tubing site Beamer — pil Pe en 
performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. £48398) for flame retardance. Can be Diameter$ | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
easily surface painted. SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 100°C (212°F) » Color: Black Inches (mm) mm mm mm ; Part No. 5 25° 50° 100° 200° 
¢ Shrink Ratio: 3:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. E48398) 5 5 - 5 A ae 
for flame retardance. Can be easily surface painted. 8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: * Color: VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
Black (8420 Series) and Gray (8440 Series). Cold Shrink™ Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory 3/64 (1.19) 117 0.58 0.41 VFP364-X-ND 2.25 10.03 17.97 32.35 = 
expanded and assembled onto a removable plastic core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or adhesive 1/16 (1.59) 1.60 0.79 0.43 VFP116-X-ND 2.29 10.23 18.33 32.99 = 
- simply position and unwind the core allowing the tube to shrink and form a water-resistant seal. 3/32 (2.38) 2.36 WA? 0.51 VFP332-X-ND. 2.42 10.82 17.44 27.78 = 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 0.51 VFP018-X-ND 2.61 11.67 18.81 29.95 _- 
Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4’ Lengths Only 3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.51 VFP316-X-ND 3.18 12.73 18.24 32.24 aa 
; Size Minimum | Maximum| Recovered i Price Per Length 1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.64 VFP014-X-ND 3.97 15.89 22.77 40.24 65.76 
Diametert | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key 4 Bie 20) ee AB ee (00) 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.64 VFP038-X-ND 443 17.74 25.42 44.94 73.43 
Inches (mm) | _—_ mm mm mm Part No. (ipe.) (2pe.) (Spe.) (12pe.) (25pc.) 1/2(12.70) | 12.70 6.35 0.64 VFP012-X-ND 5.00 20.00 28.67 50.67 82.81 
MFP Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 3/4 (19.05) 19.05 9.52 0.76 VFP034-X-ND 6.67 26.67 38.23 67.56 110.41 
3/64 (1.19) | 1.47 0.58 0.25 | KY364C-ND 577 10.00 2212 46.16 76.93 1(25.40) | 25.40 | 12.70 0.89 | VFP100-X-ND 9.97 39.89 57.18 78.65  — 
Ae {i i 1.60 0.79 0.25 KY116C-ND 5.92 10.26 22.70 47.37 78.94 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.02 VFP112-X-ND 18.59 74.35 106.56 146.57 - 
3/32 (2.38) | 2.36 117 025 | KY332C-ND 633 1098 2427 5066 8443 2(50.80) | 50.80 | 25.40 1.14 | VFP200-X-ND 25.68 102.74 147.25 20254 = — 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 0.25 KY018C-ND 6.85 11.87 26.26 54.81 91.34 + Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
3/16 (4.78) 4.75 2.36 0.25 KY316C-ND 9.65 17.07 37.12 71.26 - 
1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.30 KY014C-ND 11.91 21.06 45.79 87.92 =— 
3/8 (9.52) 9.53 4.75 0.30 KY038C-ND 14.34 25.37 55.15 105.89 _- i i 
1/2 (12.70) 12.70 6.35 0.30 KY012C-ND 19.03 33.09 66.18 - = Colored Heat Shrinkable Tubing 
Tubing Inside Diameter Recovered Sold in 4’ Lengths Only FP-301 Series 
at Minimum | Maximum 5 Wall ea me ‘4 Erica Pet Langth Rite Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 
ia. Expanded | Recovered] Nomina eltable | Digi-Key : t eee ; © Shrink Temperature: 121°C * Shrink Ratio: 2:1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resist 
Inch (mm)| mm mn wil mm__| PartNo. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pe.) (25p¢-)) | cold flow, for UL, CSA and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 
1/8 (3.18)| 3.18 1.02 1.02 0.51 ]EPS3018K-ND 1048 1816 40.17 83.84 126.63 Tubing Inside Diameter _| Nominal (NOTE: “X” in Part No. 
a (eas) a pe ina aed SEE ND as uel a ee = Size Minimum | Maximum | Recovered Represents Number of Feet) 
. . / / . : : : ; - = Diamet ick. | Digi-K Price Per Length 
38 (9.52)| 953 | 305 | 140 | 062 |EPS3038K-ND 1395 2463 5364 9977 —| | | ence (my | mame | eee a een ane. a ee ae eae 
1/2 (12.70)| 12.70 4.06 1.78 0.76 EPS3012K-ND 16.30 28.83 62.68 116.59 = 
FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
Tubing Inside Diameter Nominal ayn 3/64 (1.19) 117 0.58 0.41 FP364L1-X-NDt 1.90 8.51 15.26 27.46 — 54.67 
Size | Minimum] Maximum] Recovered (eS LRT a Wee Ten CEN) 4/16 (1.59) | 1.60 0.79 043° «| FPI16C-X-ND 190 851 1523 2741 — 54.56 
Dia.¢ | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 3/32 (2.38) 2.36 1.17 0.51 FP332C-X-ND 202 9.01 14.52 23.13 — 51.10 
Inch (mm)| mm mm mm__| Part No. 5’ 25’ 50’ | Aly. | Full Reel 1/8 (3.18) | 3.18 1.57 0.51 | FPOISL-X-ND 213 9.52 1533 2443 — 53.96 
SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.51 FP316L1-X-ND 248 9.94 14.24 25.17 — 55.76 
1/8 (3.18) 3.18 1.50 0.51 SFTW2018E-X-ND 6.66 2663 38.17] 500 | 275.65 1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.64 FP014(1-X-ND. 3.10 12.42 17.79 31.44 55.77 = 
3/16 (4.78)| 4.76 2.50 0.55 SFTW2316E-X-ND 9.23 36.92 52.92 | 250 191.07 3/8 (9.53 9.52 4.75 0.64 FP038C-X-ND 347 13.85 19.86 35.10 62.25 _ 
1/4 (6.35) 6.35 3.00 0.65 SFTW2014E-X-ND 10.19 40.78 58.45 | 200 168.82 1/2 ie a 12 70 635 064 FPO12--X-ND 447 16.65 03.86 42.17 70.18 = 
3/8 (9.52) 9.53 4.50 0.76 SFTW2038E-X-ND 11.31 45.25 64.85 | 200 187.32 3/4 49.05 49.05 952 076 FPO34C-X-ND 5.54 92.19 31.79 56.19 93.59 a. 
1/2 (12.70)| 12.70 6.00 0.76 SFTW2012E-X-ND 12.71 50.84 72.86 | 200 | 210.46 1 is a 25.40 12.70 0.89 FP1O0C-X-ND 3:09 33.17 47.53 66.59 fe a 
Tone re SETNZ08 Series Very exible Potyotetn. aaa a 1-1/2 (38.10) 38.10 | 19.05 1.02 | FP112C-X-NDt 13.61 54.46 78.08 12412 — — 
1/8(3.18)| 3.00 | 1.00 0.55 | SFTW2018K-X-ND 2.73 10.92 15.65] 500 | 113.02 2 (60.60) | 50-00 _| 25-40] 114 READS 8.82 7528 Ore ee 
1/4 (6.35) | 6.00 2.00 0.65 SFTW2014K-X-ND 414 16.57 23.75 | 200 68.59 ¥ Indicates size BEFORE shrinking occurs. ¢ Not available in green. 
3/8 (9.52 9.00 3.00 0.75 SFTW2038K-X-ND 463 1851 26.53] 200 76.63 : , Fi 
4/2 i 578) 12.00 4.00 0.75 SFTW2012K-X-ND 522 20.89 29.94] 200 36.47 Note: For complete number, substitute oO with appropriate color (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, 
5 aa W = White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
FPC-KIT-ND Digi-Key FP-301 Series Kit | One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, FP116, 
Diameter Range Relaxed Tube Length Digi-Key Pricing FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes)............ 00... ceceeeeeeeeceee eee eee $71.95 
Inches (mm) Inches (mm) Part No. 
8420 - EPDM Cold Shrink Tubes ‘ 4 
0.31 ~ 0.56 (7.87 ~ 14.22) 6.00 (152.40) 8423-6-ND 1468 134.03 Heat Shrink Precut Lengths and Kits 
0.10 ~ 0.82 (2.54 ~ 20.83) 8.00 (203.20) 8424-8-ND 18.82 171.83 
0.40 ~ 0.82 (10.16 ~ 20.83) 8.00 (203.20) 8425-8-ND 16.50 150.65 FP-301 Series-Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 121°C »* Color: Black »* Shrink Ratio: 
0.55 ~ 1.18 (13.97 ~ 29.97) 9.00 (228.60) 8426-9-ND 19.66 179.50 2:1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resist cold flow, for UL, CSA 
0.55 ~ 1.18 (13.97 ~ 29.97) 11.00 (279.40) 8426-11-ND 23.54 214.92 and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 6.00 (152.40) 8427-6-ND 14.86 135.67 VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: ¢ Shrink Temperature: 100°C » Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 12.00 (304.80) 8427-12-ND 28.48 260.02 the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 16.00 (406.40) 8427-16-ND 39.18 357.71 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 6.00 (152.40) 8428-6-ND 20.98 191.55 r , 5 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 42.00 (304.80) 8428-12-ND 41.80 381.63 Tee ee ea ee 
ie = i ee 7 — ‘300 (482.40) Bee Ne ae a Diameter x Length¢ Expanded | Recovered) Wall Thickness | Digi-Key (50 pes./Bag) 
4.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 9.00 (228.60) 3429-9-ND 3332 304.21 Inches (mm) mm mm mm Part No. 1Bag 5 Bags 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 12.00 (304.80) 8429-12-ND 45.64 416.69 FP-301 Series — Self-extinguishing 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 18.00 (457.20) 8429-18-ND 68.74 627.60 3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 149 058 041 FP364K-R50-ND 144 458 
ie * 30° veer . ae) oe SrA ae a 1/16 x 1/2 (1.59x 12.70) | 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND§ 1474.66 
eOB eS 69 A267. 2 93:78) -00 (457.20) é : z 3/82 x 1/2 (2.38 12.70) | 2.38 4.19 0.51 FP332K-R50-ND§ 124 4.94 
8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 FP018K-R75-ND§ 1.78 710 
0.27 ~ 0.56 (6.86 ~ 14.22) 2.00 (50.80) 8443-2-ND 8.70 79.43 3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-ND§ 2.16 8.63 
ae - he ee « 1808 5068 SO) eee ND Pe py 1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1RO-ND§ 3.37 13.49 
35 ~ 0.72 (8.89 ~ 18. 50 (63. 2.5 ; ; 1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) | 6.35 3.18 0.64 FPO14K-1R5-ND§ 472 18.89 
ae toes eee) rar oe) See ame rts 3/8 x 1-1/2 (9.53x 38.10) | 9.53 | 4.76 0.64 FPO38K-1R5-ND 5.27 21.08 
48 ~ 0.95 (12.19 ~ 24.13) 20 (81.28) 7 : i 1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 5.94 23.77 
0.48 ~ 0.95 (12.19 ~ 24.13) 8.00 (203.20) 8447-8-ND 16.40 149.73 
VFP-876 Series — Self-extinguishing 
EPS-200 and VFP-876 Series 3/64 x 1/2 (1.19x 12.70) | 1.19 0.58 0.41 VFP364-R50-ND 135 5.39 
EPS-200 Series: » Shrink Temperature: 121°C Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, se te pe 53 i a ea ee ae 
forcing the melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety 4/8 x 3/4 g 48 49.0 ) 318 1 0: { VFPO18-R75-ND 2.09 8.36 
of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water x 3/4 (3.18 x 19.05) : 57 .5 -R75-NDt : 
resistant barrier. Rated for operation at -55°C ~ 110°C (-67°F ~ 230°F). VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: » Shrink 3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 VFP316-R75-NDt 2.55 10.18 
Temperature: 100°C Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for 1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 071 VFPO14-1RO-NDt 3.97 15.89 
jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 071 VFPO14-1R5-NDt 5.56 22.24 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 \VFP038-1R5-ND 6.21 24.83 
Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4’ Lengths Only 1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.71 VFP012-1R5-ND 7.00 28.00 
Size Expanded | Recovered] Recovered Price Per Length i 7 Pah 
Diameter$ | Minimum | Maximum| Wall Thick. | Digi-Key 4812000 48) eeec100; # inicates s/ce BEFORE stinking occurs, 
Inch (mm) mm mm mm Part No. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pc.) (25pc.) § FP-KIT-ND —Digi-Key@ FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116K-R50-ND has 100 
EPS-200 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin Pieces), 350 total pieces. Black. Plastic box and label card included. ...............0..00.. cesses $18.95 
. E : : a . . ; : . -KIT- igi-Key Z ‘eries Kit 50 each of pieces denoted (Exception: -R50-ND has 
1/8 (3.18) 3.18 1.60 0.69 EPS2018-ND 5.88 10.18 22.52 47.00 75.89 + VFP-KIT-ND  Digi-Key@® VFP-876 Series Ki 0 h of pi d d(E: ion: VFP116-R50-ND has 100 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.69 EPS2316-ND 5.54 9.80 21.31 39.63 = pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included.............00..... cece see ee eee sence eee ee tees eee $19.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Raychem Terminals and 
Splices 


CWT-900X Series - Solder Sleeve Wire Splices 


L Max. OA 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified CL] ty yi Min. 
polyolefin. Transparent clear. * Solder Preform with Flux: Solder: Type CD18 per 


ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 per ANSI/J-STD-004 Application: These controlled soldering devices are designed to 
splice tin-plated or bare copper stranded wires rated for at least 85°C. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions - Inches (mm) 
AWG DiameterA | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
(Color) Minimum Maximum | Part No. 10 50 100 | Part No. 
24-20 (Clear)| .065 (1.7) | 1.025 (26.0) | CWT9001-ND 10.34 46.24 76.16 | CWT-9001 
18-16 (Red) | .105 (2.7) | 1.655 (42.0) | CWT9002-ND 15.68 70.17 115.57 | CWT-9002 
16-12 (Blue) | .180 (4.5) | 1.655 (42.0) | CWT9003-ND 16.48 73.72 121.42 | CWT-9003 
CWT-150X Series — Wire Termination to Pin, Post or Tab 0.680 (16) 


netar ; : A fern fl 0.225 Max. 
Materials: Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked af 

modified polyolefin * Solder Preform with Flux: Solder: Type Cd18 per ANSI-J-STD-006 Min. tore) Max. 
Flux: Type ROM1 per ANSI-J-STD-004 Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a 
wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Raychem 
Diameter A-Min. | Pin Diameter - Max. | Part No. 10 50 100 | Part No. 

.060 (1.5) .025 (0.6) CWT1501-ND 9.42 4216 69.44 | CWT-1501 

.090 (2.3) .035 (0.9) CWT1502-ND 10.14 45.37 74.73 | CWT-1502 

-110 (2.8) .045 (1.2) CWT1503-ND 10.37 46.41 76.44 | CWT-1503 
Note: Please refer to data sheet for Post or Tab sizes 
CWT-X-W122-5 Series — Shield Terminators 7 
Materials: * Insulation Sleeve: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked modified @'B L OA 
polyolefin * Solder Preform with Flux: So/der: Type Cd18 per ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 ae : 


per ANSI/J-STD-004 * Ground Lead: Raychem cross-linked polyethylene wire, AWG22, stranded 
tin plated copper * Color: Green Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or 
tin plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least 85°C. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Inside Diameter _|Recov. Wall Thick.t 
Min. $| Expand. | Recov. | Total | Meltable 
Length} D - Min. |d- Max.) W wi Digi-Key Pricing Raychem 
mm mn mn mm mm Part No. 100 500 1,000 | Part No. 
ES Caps Series - Clear 
30 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC30C-ND 12.25 53.59 91.88 | ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM 
35 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC35C-ND 13.88 60.74 104.13 | ES-CAP-NO.1-C1-X-35MM 
30 7.40 1.65 1.52 0.76 ESB30C-ND 14.74 64.47 110.52 | ES-CAP-NO.2-B9-X-30MM 
35 7.40 1.65 1.52 0.76 ESB35C-ND 16.48 72.12 123.63 | ES-CAP-NO.2-B9-X-35MM 
40 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB40C-ND 29.51 129.12 221.36 | ES-CAP-NO.3-B8-X-40MM 
50 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB50C-ND 35.77 156.48 268.25 | ES-CAP-NO.3-B8-X-50MM 
ES Caps Series - Black 
30 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC30K-ND 12.25 53.59 91.88 | ES-CAP-NO.1-C1-0-30MM 
35 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC35K-ND 13.88 60.74 104.13 | ES-CAP-NO.1-C1-0-35MM 
30 7.40 1.65 1.52 0.76 ESB30K-ND 14.74 64.47 110.52 | ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM 
35 7.40 1.65 1:52! 0.76 ESB35K-ND 16.48 72.12 123.63 | ES-CAP-NO.2-B9-0-35MM 
40 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB40K-ND 29.51 129.12 221.36 | ES-CAP-NO.3-B8-0-40MM 
50 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB50K-ND 35.77 156.48 268.25 | ES-CAP-NO.3-B8-0-50MM 
t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage —_$ Size before shrinking 
Raychem Heat-Shrink Tubi 5 supplied 
ayc em ea rin u ing as supplied 
: en OL 
ATUM, DWP-125, and TAT-125 Series ae a 


Fully recovered 
after heating 


ATUM Series — Adhesive-lined, High-Shrink-Ratio, Polyolefin: 
¢ Shrink Temperature: 80°C © Full Recovery Temperature: 110°C » Operating 
Temperature: -55°C ~ 110°C *Color: Black * Shrink Ratio: 3:1 and 4:1 *UL Recognized file No. E85381 Military 
AMS-DTL-23053/4 Applications: « Environmentally seals and protects a wide variety of electrical applications, including 
back end connector sealing, breakouts, and connector-to-cable transitions. High expansion ratio makes it possible to 
repair most damaged cable jackets without removing connectors. » Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and 
metals, including polyethylene, aluminum, steel, and copper. * Dual Wall 


DWP-125 Series — Adhesive-lined, Flexible, High-Shrink-Ratio, Polyolefin: 

Shrink Temperature: 80°C » Full Recovery Temperature: 125°C * Operating Temperature: -40°C ~ 110°C » Color: Black 
* Shrink Ratio: 3:1 * UL Recognized file No. E35586 * CSA Certified LR31929 * Military AMS-DTL-23053/4 Applications: 
«Environmentally seals and protects a wide variety of electrical applications, including wire splices, breakouts, and 
connector-to-cable transitions. Ideal for applications where UL recognized/CSA certified adhesive-lined tubing is required. 
* Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including polyethylene, neoprene, and steel. * Dual Wall 


Dimensions - Inches (mm) 7 ies — ive-li i in: 
Mlarietor An pianre(sb rena ial uIaeKer Pricing Rayelen TAT 125 Series — Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin: 
Minimum Minimum Maximum | Part No. 10 50 100 | Part No. Shrink Temperature: 95°C * Full Recovery Temperature: 121°C + Operating Temperature: -55°C ~ 110°C * Color: 
“098 (2.50) | .118 (3.00) | .965 (24.50) | CWT3W1225-ND 40.98 183.35 301.98 | CWT-3-W122-5 Black * Shrink Ratio: a4 UL Recognized file No. E85381  » Military AMS-DTL-23053/4 Applications: * Seals and 
169 (4.30) | .189 (4.80) | 1.154 (29.30)| CWT5W1225-ND 31.13 139.27 229.39 | CWT-5-W122-5 protects simple in-line splices, bimetallic joints, and components from fluids, moisture, and corrosion. Repairs damaged 
.252 (6.40) | .287 (7.30) | 1.280 (32.50) | CWT7W1225-ND 23.38 104.59 172.27 | CWT-7-W122-5 wire insulation, especially where flexibility is required. Provides one-step electrical insulation and moisture sealing. 
* Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including polyethylene, neoprene, lead, and steel. * Dual Wall 
$01 -0X-R Series ~ Shield Terminators eo = Inside Diameter | Recov. Wall Thick.t Sold a 4’ Lengths Only 
Materials: ¢ Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked OB [Thioa Expand.| Recov. | Total | Meltable Price Per Length 
modified polyvinylidene fluoride * Solder Preform with Flux and Thermal Indicator: So/der: _ Tubing| D - Min. |d- Max.) W wi Digi-Key 4y 8 20° 48° 100° 
Type Sn63 per ANSI-J-STD-006 Flux: Type ROL1 per ANSI-J-STD-004 Thermal Indicator: Color Size¢| mm mm mm mm Part No. (ipc.) (2pe.) (Spe.) (12pe.) (25pe.) 
change: violet to colorless Application: These parts are designed to make an environment resistant shield termination : 
¢ Jacket Rating: 125°C « Parts are qualified to M83519/1 ATUM Series 
imencionseincheslaral 3/1 3.0 1.0 1.00 0.50 ATU031K-ND 970 16.81 37.19 77.61 = 129.34 
7 aoe pa ae 6/2 6.0 2.0 1.00 0.50 ATU062K-ND 14.76 2559 5659 11810 196.83 
Diameter A | DiameterB | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
ag erent y eres EES ‘au | 20 | 40 | ie | o7e [atutounn 2677 a40. toon Dia 35603 
.075 (1.90) | .105 (2.65) | .65(16.5) | S0101R-ND 26.44 118.30 194.85 | S01-01-R : : 7 f . i f . ‘ : 
“105 (2.65) | 145 (3.68) | 65 (165) | SO102R-ND 532 11328 18659 | S01-02-R 196 | 190 | 60 | 225 | 0.76 | ATU196K-ND 37.48 64.96 143.66 209.81 499.68 
-170 (4.30) | .200 (5.08) | .65 (16.5) | S0103R-ND 27.63 123.59 203.56 | S01-03-R 24/8 | 24.0 8.0 2.54 1.02 ATU248K-ND 27.24 = 47.22 104.42 217.93 363.22 
.235 (5.95) | .255 (6.45) | .75(19.1) | S0104R-ND 32.86 146.99 242.10 | S01-04-R 40/13 | 40.0 13.0 2.54 1.02 ATU4013K-ND 85.51 148.22 327.80 684.10 1140.16 
.275 (7.00) | .300(7.60) | .75(19.1) | S0105R-ND 38.13 170.57 280.95 | S01-05-R 
4 4.0 1.0 1.00 0.50 ATM041K-ND 8.88 15.40 34.06 71.08 118.46 
8/2 8.0 2.0 1.00 0.50 ATM082K-ND 1244 21.56 47.67 99.49 165.82 
Ls % ae ® ‘, ; SS) 12/3 12.0 3.0 1.40 0.61 ATM123K-ND. 30.64 53.11 117.46 245.13 408.54 
D 406 Series DURASEAL™ Closed Barrel / Crimp Splice RoHS 164} 160 | 40 | 1.78 | 076 | ATMI64K-ND 40.85 7081 156.61 326.83 544.72 
Materials: « Insulation Sleeve: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyamide = 24/6 24.0 6.0 205 0.76 ATM246K-ND 3287 56.98 126.00 262.96 438.27 
(nylon) with a polyamide-based hot-melt adhesive liner. Color per table. » Crimp Splice: ‘ i 7 . 7 . * 7 
Tin-plated copper alloy Application: These parts may be used to obtain an environment- [_— L—, 32/8 32.0 8.0 2.54 1.02 ATM328K-ND 44.42 76.99 170.27 355.35 592.26 
resistant one-to-one in-line (butt) splice in wires meeting the size range and diameter gp) “OA 5213} 52.0 | 13.0 | 2.54 1.02 | ATM5213K-ND 56.86 98.55 217.95 454.85 758.08 
restraints specified herein and having a temperature rating of not less than 85°C. — : DWP-125 Series 
Dimensions - Inches (mm) 1/8 3.2 1.0 1.02 0.25 DWP018K-ND 620 10.75 23.78 49.62 82.70 
AWG Diameter A) Diameter B | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 3/16 48 15 1.40 0.51 DWP316K-ND 646 11.20 24.78 51.71 86.18 
(Color aad init AMiotmnamns eNominalie Mario} MS) 10) eb 4 | 64 | 20 | 145 | 056 | DWPO14K-ND 810 1403 31.04 64.77 107.95 
18-22 (Red) | .058 (1.47) | .146 (3.70) | 1.24 (31.5) |D4060001-ND 12.43 54.27 89.39 | D-406-0001 38 | 95 | 30 | 165 | o68 | DWPo3sK-ND 894 1549 3426 7150 119.17 
14-16 (Blue) | .092 (2.33) | .181 (4.60) | 1.24 (31.5) | D4060002-ND 11.78 52.70 86.80 | D-406-0002 0 127 40 1.78 0.76 DWP012K-ND 893 15.48 34.24 71.46 119.10 
10-12 (Yellow) | .138 (3.50) | .255 (6.50) | 1.48 (37.5) | D4060003-ND 15.98 71.51 117.78 | D-406-0003 3/4 191 60 203 076 DWPO34K-ND 1251 2168 4794 10004 16674 
1 25.4 8.0 2.50 0.76 DWP001K-ND 1742 30.19 66.77 139.34 232.24 
a 1-1/2 | 38.1 13.0 2.50 0.76 DWP112K-ND 57.86 100.29 221.78 462.85 771.42 
Raychem Heat Shrinkable Caps [© pons | 
y p sean TAT-125 Series 
PD and ES Caps Series e 8 | 32 1.6 | 069 ) 0.23 | TATO18K-ND 6.33 1097 24.25 50.61 84.35 
Pp Cap 68 D 316 | 4.8 24 | 071 0.25 | TAT316K-ND 7.69 13.33 29.49 61.55 102.58 
is Pees m pplied i 
PD Caps Series — Semirigid, Encapsulant-lined: pual wall PD Caps 1/4 | 64 a2 | 074 0.13 | TATO14K-ND 965 16.72 36.97 77.16 128.61 
inexpensively encapsulate crimped electrical connections, including those on motor coils. They afer W.W1 3/8 95 48 0.74 0.13 TATO38K-ND 10.76 1865 41.25 86.09 143.49 
remain tightly in place for the life of the motor. ° Full Recovery Temperature: 135°C * Operating unrestricted Cara y 
Temperature: -55°C ~ 110°C * UL Recognized File No. E85381 * CSA Certified LR31929 recovery a a : oe ie a oH ae Ape eae ee 
ES Caps Series — Semirigid, Adhesive-lined, Polyolefin: ES Caps are specifically designed to provide 1 25.4 12.7 1.07 0.20 | TATOO1K-ND 17.44 30.23 66.87 139.55 232.58 
mechanical and environmental protection of stub splices in electrical harnesses. Clear ES Caps allow see-through inspection; black x . 
ES Caps are flame-retardant. * Full Recovery Temperature: 135°C * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL Recognized ie. |[ seal get ae _ UATE DD Se Oe eee 
File No. £85381 + Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage + Size before shrinking 
Inside Diameter Recovered 
Expanded | Recovered | Wall Thick.t ie Hy i i 
Tubing D- Min. d - Max. Ww Digi-Key Pricing Raychem DWP 125 Heat Shrink Tubing Kits 
Size ¢ mm mm mm Part No. 100 500_—1,000 | Part No. DWP3-KIT-ND 1/8” 25 pes., 3/16” 25 pes., 1/4” 24 pes., 1/2” 10 pes., 3/4” 5 pes., 1” 3 pes., Black............. $101.48 
PD Caps Series - Black Refill parts: 
ae a +28 i Eo eT GND i ouee a0 SORA ane DWPO18M-ND 1/8” 25 pieces, Black.............. $15.32 DWPO12M-ND 1/2” 10 pieces, Black.............. $15.32 
1/4 64 203 198 PDCO14K-ND 1256 5497 94.23 | PD-CAP-1/4-0 DWP316M-ND aie 25 pieces, Black ... $15.32 DWP034M-ND af ld 5 places, Black 
3/8 95 2.29 2.08 PDCO38K-ND 22.55 98.67 169.16 | PD-CAP-3/8-0 DWPO14M-ND 1/4” 24 pieces, Black. ... $15.32 DWPOO1M-ND 1” 3 pieces, Black ... 
We 12.7 2.29 2.54 | POCO12K-ND 37.95 166.05 _ 284.66 | PD-CAP-1/2-0 ES1000C-ND £S1000-NO.1, 6 pcs.; ES1000-NO.2, 5 pes.; ES1000-NO.3, 5 pes.; ES1000-NO.4, 3 pes.; Clear ..... $14.88 
t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage _ Size before shrinking Note: All kits have 6” pieces (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2229 


F wyee Elsctronics Raychem Heat Shrink 


Authorized Distributor Tubing (Cont.) 
ee [er 
RW-175, RNF-100, and Versafit Series [2s supplied _ eT recovered 


; ‘ fueey after heatin: 
RW-175 Series — Thin-wall, Semirigid, Fluoropolymer: 2 
¢ Shrink Temperature: 155°C» Full Recovery Temperature: 175°C + Operating Temperature: -55°C ~ 175°C * Shrink 
Ratio: 2:1 * Color: Clear * UL Recognized File No. E35586 VW-1 *CSA Certified LR31929 VW-1 » AMS-DTL-23053/8 
Suitable for applications requiring high-temperature performance, outstanding abrasion and cut-through resistance, or 
superior chemical and solvent properties. The translucent polyvinylidene fluoride material permits visual inspection of 
covered components 


RNF-100 Series — Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin: 

¢ Shrink Temperature: 95°C + Full Recovery Temperature: 121°C » Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Shrink 
Ratio: 2:1 * Color: Black * UL Recognized File No. E35586 »* CSA Certified LR31929 * AMS-DTL-23053/5 » High-quality, 
heat-shrinkable product for a wide variety of uses. It has become the industry standard for insulation, strain relief, wire 
bundling, and color-coding in both commercial and military applications. Excellent physical, chemical and electrical 
properties that meet industrial and military requirements for a highly reliable, general-purpose tubing. 


Versafit Series — Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature: 

¢ Shrink Temperature: 70°C » Full Recovery Temperature: 90°C * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C « Shrink Ratio: 
2:1 © Color: Black * UL Recognized File No. £35586 VW-1 » CSA Certified LR31929 VW-1 * AMS-DTL-23053/5 * Cost- 
effective for commercial and military applications. It is made from a specially formulated, cross-linked polyolefin to provide 
high flame-retardance, excellent flexibility, and low shrink temperature (to reduce installation time). 


Tubing Min. | Max. | Nom. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 


Quick Shrink Wrap 


Heat-shrinkable wraparound repair sleeves combine the ease of insulation of self-adhesive R 
tapes with the superior sealing and insulating capabilities of heat-shrinkable tubing. The black, iT 
adhesive-backed polyolefin wraparound sleeves permit fast, permanent repairs of minor damage Pp 
to cable insulation without requiring the connector to be removed from the cable prior to repair. 
The sleeves can also be used to organize and group wire bundles. * Wall Thickness: 0.65mm || 

Dimensions - mm Digi-Key Price Each 

P R Part No. 1 5 10 

60 100 QSW60100-ND 7.88 6.90 6.31 

60 200 QSW60200-ND 13.28 11.62 10.63 

60 300 QSW60300-ND 18.38 16.09 14.71 

60 400 QSW60400-ND NEW! 23.94 20.95 19.16 

100 100 QSW100100-ND 9.60 8.40 7.68 

100 200 QSW100200-ND 17.42 15.25 13.94 

100 300 QSW100300-ND 24.66 21.58 19.73 


DABURN Shrinkable Tubing — Black Potyoletin 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An irradiated flexible, 
flame-retardant polyolefin tubing with a wide scope of applications. These include: 
harnessing, wire bundling, strain reliefs, or any application where components or 
cables must be insulated or packaged. Specifications: *UL224 *CSA Approved 
* AMS-DTL-23053/5 *MSFC-276B *AMS 3636B * Operating Temperature: -55°C 
~ 135°C * Shrinkage Ratio: To 50% of supplied diameter at 90°C « Electrical 
Properties: Dielectric Strength: 1300 V/mil (512 kV/cm) Volume Resistivity: 10'S 
Q-cm «Physical Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/cm?) 
Ultimate Elongation: 400% nominal 


Shrink Tubing 
Digi-Key® Assortment Kit 
Contains the following: 


W181-5-ND W184-5-ND 

W182-5-ND W185-5-ND 

W183-5-ND W186-5-ND 
STA-KIT-ND $10.95 


Minimum Maximum | Nom. Recov. (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Supp. 1.D. | Recov.1.D. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 

Inches (mm) | Inches (mm) | Inches (mm) | Part No. 5h ay 50° 100° 
.06 (1.60) .03 (.78) .017 (.43) | W181-X-ND 2.27 10.12 18.12 32.62 
.09 (2.36) .05 (1.17) 020 (.50) | W182-X-ND 2.39 10.67 19.11 = 
13 (3.18) | .06 (1.58) | .020(.50) | W183-X-ND 2.55 11.39 20.40 36.71 
19 (4.75) 09 (2.36) 020 (.50) | W184-X-ND 3.03 13.55 24.26 43.68 
.25 (6.35) 13 (3.18) .025 (.63) | W185-X-ND 3.98 17.78 31.85 57.33 
.38 (9.53) .19 (4.75) .025 (.63) | W186-X-ND 4.19 18.72 33.53 60.35 
50 (12.7) .25 (6.35) .025 (.63) | W187-X-ND 4.78 21.34 38.21 68.78 
75(19.1) | .38(9.53) | .030(.76) | W188-X-ND 6.45 28.79 51.56 92.83 
1.0 (25.4) .50 (12.70) | .035 (.88) | W189-X-NDt 9.89 44.19 79.16 131.93 
3.0 (76.2) 1.5 (38.10) | .050 (1.27) | W192-X-NDt 43.37 195.17 360.53 _ 
4.0 (101.6) | 2.0 (50.80) | .055 (1.40) | W193-X-NDt 51.49 231.71 549.53 _ 


NOTE: Longer lengths available, call Digi-Key — t Available only in listed lengths 


Irradiated Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $H277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and withstands up to 300°C (572°F) for short durations 
and can be hot stamped. Specifications: * Shrink Ratio: 4:1» Longitudinal Shrinkage: 10% maximum Shrink Temperature: 
120°C (250°F) » Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3 


Size Expand.| Recov. | Wall Thick.t Price Per Length 
Diameter$ D d Ww Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Inches (mm) |_ mm mm mm Part No. (1pe.)  (2pc.)  (5Spe.) (12pe.) (25pc.) 
RW-175 Series - Thin wall, Semirigid, Fluoropolymer 
3/64 (1.19) | 1.2 0.6 0.25 RW364C-ND 4.59 795 1758 36.69 61.15 
1/16 (1.60) | 1.6 0.8 0.25 RW116C-ND 4.82 835 1846 3853 64.22 
3/32 (2.38) | 2.4 1.2 0.25 RW332C-ND 5.35 927 2051 4280 71.33 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.25 RW018C-ND 5.83 10.11 2235 4665 77.74 
3/16 (4.78) | 4.7 2.4 0.25 RW316C-ND 9.09 15.76 34.85 72.74 121.23 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.33 RW014C-ND 1145 1985 4389 91.60 152.67 
3/8 (9.52) 9.5 47 0.33 RW038C-ND 13.76 23.85 52.75 110.08 183.47 
1/2 (12.70) | 12.7 | 64 0.33 RW012C-ND 2459 4263 94.28 196.75 327.92 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.43 RW034C-ND 45.25 7843 173.45 361.99 603.31 
RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 
3/64 (1.19) | 1.2 0.6 0.40 RNF364K-ND 1.77 3.07 6.79 1418 23.63 
1/16 (1.60) | 1.6 0.8 0.43 RNF116K-ND 1.82 3.15 6.97 1454 24.24 
3/32 (2.38) | 2.4 1.2 0.51 RNF332K-ND 1.92 3.33 7.36 15.37 25.62 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.51 RNFO18K-ND 2.06 3.57 7.89 16.47 27.46 
3/16 (4.78) | 4.7 24 0.51 RNF316K-ND 2.50 4.34 960 20.03 33.38 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.64 RNFO14K-ND 3.14 5.44 1202 25.09 41.82 
3/8 (9.52) 9.5 48 0.64 RNFO38K-ND 3.51 6.08 1345 2807 46.78 
1/2 (12.70) | 12.7 | 64 0.64 RNFO12K-ND 4.36 756 16.73 34.92 58.19 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-ND 5.85 10.13 2241 4677 77.95 
1 (25.4) 25.4 | 12.7 0.89 RNFOO1K-ND 890 1543 34.11 71.19 118.66 
11/2 (38.1) | 381 | 19.4 1.02 RNF112K-ND 12.27 21.26 = 47.02. 98.13 163.55 
2 (50.8) 50.8 | 25.4 1.14 RNFOO2K-ND 15.19 26.32 58.22 121.50 202.50 
3 (76.2) 76.2 | 38.1 1.27 RNFOO3K-ND 38.28 66.36 146.75 306.27 510.45 
4(101.6) | 101.6 | 50.8 1.40 RNFOO4K-ND 63.81 110.60 24459 510.44 850.74 
Tubing Min. | Max. | Nom. Recov. 
Size Expand.| Recov. | Wall Thick.t Spool | Price 
Diametert D d Ww Digi-Key Size Per | Raychem 
Inches (mm)| mm mm mm Part No. Feet | Spool | Part No. 


RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


Minimum | Maximum} Nominal 
Supplied | Recovery | Recovered Price Per Length 

DS L.D. Wall Thick. | Digi-Key j 20° 48° 100° 
Description |Inch(mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (1pe.) (2pe.)  (Spe.) (12pe.) (25pe.) 
1” x4’ Black | 1.0 (25.4) | .26 (6.5) | .060(1.5) | W203-ND 68.52 91.36 20556 411.12 742.30 
2” x4’ Black | 2.0 (50.8) | .50 (12.7) | .060 (1.5) | W204-ND 93.72 124.96 281.16 562.32 1015.30 


Sold in 4’ Lengths Only 


3/64 (1.19) | 1.2 0.6 0.40 RNF364K-100-ND | 100 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60) | 1.6 0.8 0.43 RNF116K-75-ND 75 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) | 2.4 1.2 0.51 RNF332K-65-ND 65 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.51 RNFO18K-60-ND 60 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78) | 4.7 24 0.51 RNF316K-50-ND 50 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/16-BK 

3.2 

48 

64 


1/4 (6.35) 6.4 0.64 RNFO14K-40-ND 40 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) 9.5 0.64 RNFO38K-35-ND 35 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70) | 12.7 .! 0.64 RNFO12K-30-ND 30 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-25-ND 25 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/4-BK 
1 (25.4) 25.4 | 12.7 0.89 RNFOO1K-15-ND 15 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1-BK 


Versafit - Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature 


3/64 (1.19) | 1.63 0.6 0.40 VER364K-100-ND | 100 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60) | 1.85 . 0.43 VER116K-75-ND 75 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) | 2.79 0.51 VER332K-65-ND 65 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK 


1/8 (3.18) | 3.43 0.51 VERO18K-60-ND 60 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK 


3/16 (4.78) | 5.21 


0.64 VERO14K-40-ND 40 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK 


8 

2 

& 

A 0.51 VER316K-50-ND 50 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK 
2 

8 0.64 VERO38K-35-ND 35 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK 
4 


0. 
1 
1 
2. 
1/4 (6.35) ) 7.11 3. 
3/8 (9.52) | 10.16 | 4 
1/2 (12.70) | 13.72 | 6. 0.64 VERO12K-30-ND 30 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 20.45 | 9.5 0.76 VERO34K-25-ND 25 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK 


1 (25.4) 25.53 | 12.7 0.89 VERO01K-15-ND 15 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK 


t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage + Size before shrinking 


Versafit Heat Shrink Tubing Kits 


VERSA1-KIT-ND 3/16” 30 pcs., 1/4” 28 pcs., 3/8” 24 pcs., 1/2” 20 pcs., 3/4” 14 pes., 1” 10 pes., Black........... $67.66 
Refill parts: 

VER316K-ND 3/16” 30 pieces, Black . 
VERO14K-ND 1/4” 28 pieces, Black. 
VERO38K-ND 3/8” 24 pieces, Black. 


.. $8.46 VERO12K-ND 1/2” 20 pieces, Black.. 
$8.46 VERO34K-ND 3/4” 14 pieces, Black 
..$8.46  VEROO1K-ND 1” 10 pieces, Black... 


. $8.46 
- $8.46 
. $8.64 


VERSA2-KIT-ND Color Kit includes Red, Black, Yellow, Clear, White, Green and Blue tubing. 
3/32” 35 pcs. (5 of each color), 1/8” 28 pcs. (4 of each color), 3/16” 21 pcs. (3 of each color), 
1/4” 21 pes. (3 of each color), 3/8” 14 pcs. (2 of each color), 1/2” 14 pcs. (2 of each color) ..... $72.14 
Refill parts: 
VER332M-ND 3/32” 35 pieces, Black............... $8.46 VERO14M-ND 1/4” 21 pieces, Black................ 
VERO18M-ND 1/8” 28 pieces, Black... ..$8.46 VERO38M-ND 3/8” 14 pieces, Black.. 
VER316M-ND 3/16” 21 pieces, Black... ..$8.46 VERO12M-ND 1/2” 14 pieces, Black.. 


VERSA4-KIT-ND 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” 18 pieces (3 pieces of each size), Black ................02..08 $8.46 
VERSA6-KIT-ND 3/64”, 1/16”, 3/32” and 1/8” 24 pieces (6 pieces of each size), Black ..............0...0.:.eeeeee $8.46 


Note: All kits have 6” pieces 


Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $M278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as 
well as “sealed-in” protection from chemicals and oils. Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 » Longitudinal Shrinkage: 
10% maximum * Shrink Temperature: 120°C (250°F) * Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C »* Meets or 
exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 * UL VW-1, CSA OFT (outer wall only) * Dual Wall 


Minimum | Maximum| Nominal (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supplied | Recovery | Recovered Represents No. of Feet) 
1.D. 1.D. Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
Description |Inch(mm)|Inch(mm)| Inch (mm) | Part No. ie 25° 50° 100° 200° 
3/16” Black | .16 (4) .04 (1) .035 (.9) | W207-X-ND 9.21 39.36 67.00 113.90 214.40 
5/16” Black | .315 (8) | .079 (2) .035 (.9) | W208-X-ND 15.54 66.39 113.00 192.10 361.60 
Minimum | Maximum | Nominal Sold in 4’ Lengths Only 
Supplied | Recovery | Recovered Price Per Length 
L.D. LD. Wall Thick. | Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Description |Inch(mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (1pc.)  (2pe.) (5pe.) (12pe.) (25pc.) 
1/2” Black | .47 (12) 12 (3) .051 (1.3) | W206-ND 11.76 22.34 52.92 119.95 232.07 
3/4” Black | .63 (16) 16 (4) .063 (1.6) | W209-ND 14.00 2660 63.00 142.80 276.34 
1” Black 94 (24) .24 (6) .083 (2.1) | W205-ND 22.48 42.71 101.16 229.30 443.72 
11/4” Black | 1.26 (32) | _.31 (8) .091 (2.3) | W210-ND 27.92 53.05 125.64 284.78 551.04 


Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX $1250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove 
the liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes 
the tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per 
mil. DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive 
liner. Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * UL Approved for 100°C 


Nominal Nominal Roll 
Width Thickness Length | Digi-Key Price Each 
Description | Inches (mm) | Inches (mm) Feet Part No. 1 g 10 
Black 1.0 (25.4) .0195 (0.50) 16 W211-ND 14.90 13.41 12.50 
Black 1.0 (25.4) .0195 (0.50) 8 W213-ND 8.60 7.74 TAZ 
Black 1.5 (38.1) .0195 (0.50) 8 W215-ND 10.00 9.00 8.50 
Black 1.5 (38.1) .0195 (0.50) 16 W216-ND 17.00 15.30 14.45 
Black 2.0 (50.8) .0195 (0.50) 16 W217-ND 22.76 20.49 19.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


As Supplied | _ After Recovered Sold in 4’ 
ud eB ELECTRON ICS CORP. Minimum | Maximum | Nominal Lengths Only 
ee ee ae Tubing Inside Inside Wall Price Per Length Spool Price 
a « Dia. $ | Diameter | Diameter | Thickness | Digi-Key Y 20° Size Per 
Heat S hrink Tu bi n g Inches | mm mm mm_—_| PartNo. (1pc.) | (Spe.) | Feet | Spool 
Q2F3X014B-ND 94 3.60 — — 
i =-Lj i i i 1/4 64 2.0 0.65 Q2F3X014B-100-ND _ _— 100 12.27 
Dual Wall, Adhesive Lined Flexible Polyolefin Tubing GeO E 00ND = pase eS ame 
Q5-2X and Q5-3X Series (Q2F3X038B-ND 128 | 491 = = 
Features: * Designed to provide both insulation and sealing for protection against water and moisture of auto wires, a8 a 30 0.75 eee OND = me oe arog 
shipping cables, metal tubes and bundled wires. “ 
Specifications: * Operating Temperature: -45°C ~ 125°C * Full Recovery Temperature: 125°C » Approvals: UL 224: 1/2 127 4.0 0.80 eee aa 1.60 64 50 40.46 
125°C, 600V, File No. E236137 » Shrink Ratio: Q5-2X Series: 2:1; Q5-3X Series: 3:1 * Color: Black ; i fs Q2F3X012B-150-ND = = 150 30.47 
; an a? Q2F3X034B-ND 2.99 11.47 = — 
Poa feeesounlied =Afler Recovered mnie Sold in §) Lengths Only 3/4 194 6.0 0.90 | Q2F3X034B-50-ND — — | 50 19.55 
Tubing Minimum Maximum] Nominal | Nominal Price Per Length Q2F3X034B-150-ND _ = 150 56.95 
Dia. $ | Inside Diameter Inside Wall Adhesive | Digi-Key y 8 20° - 
Inches mm Diameter | Thickness | Thickness | Part No. (1pe.) (2pe.) (5 pe.) Q2F3X100B-ND 4.21 16.15 _ _ 
@Q5-2X Series 1 25.4 8.0 1.20 Q2F3X100B-50-ND _— — 50 27.55 
1/8 3.2 1.60 0.70 0.20 Q52X018B-ND 1.27 2.20 4.86 Ce SOD EA END = =a ‘60 = 
: : : : 3 : 2 : Q2F3X112B-ND 763 | 29.23 = = 
316 48 2.40 0.70 0.20 | 052X316B-ND 152 264 5.84 11/2 39.0 13.0 4.25 | QOF3x412B-50-ND =e = 50 48.38 
1/4 6.4 3.20 0.75 0.20 Q52X014B-ND 1.86 3.23 7.13 Q2F3X112B-150-ND = _ 150 145.17 
3/8 9.5 4.80 0.75 0.20 | 052X0388-ND 254 440 9.73 Size before shrinking 
1/2 12.7 6.40 0.75 0.20 Q52X012B-ND 3.47 6.01 13.29 
3/4 19.1 9.50 0.90 0.20 Q52X034B-ND 5.67 9.83 21.74 
1 25.4 12.70 1.10 0.20 | 052X100B-ND 8.38 1452 32.11 Heat Shrink Tubing Kits 
14/2 38.1 19.00 1.10 0.20 | 52X112B-ND 13.96 24.19 53.50 ; 
QS X Soiles Q2-F and Q2-Z Series 
1/8 3.0 0.60 |1.00+0.10} 0.50 Q53X018B-ND 1.27 2.20 4.86 0221-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 Includes: 180 pieces, 6” Lengths, Black 
3/16 48 1.50 1.10+0.10 0.50 Q53X316B-ND 1.52 2.64 5.84 3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pcs.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pes.), 1/4” (20 pes.) ....0... eee $20.18 
ue 6.0 2.00 /1.2020.10) 0.50 ReaD ABB Beer * ile 0222-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 Includes: 82 pieces, 6” Lengths, Black 
3/8 9.0 200 rea 0.60 ieee) _ — 9.73 5/16” (18 pcs.), 3/8” (16 pcs.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pcs.), 3/4” (12 pes.), 1” (8 pes.) $27.50 
1/2 12.0 4.00 1.70+0.15 0.80 Q53X012B-ND 3.89 6.75 14.93 oF ~ bs ss Paha a ad Rac 7 
3/4 19.0 6.00 2.00+0.20 0.80 Q53X034B-ND 6.17 10.70 23.67 Q2F1-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 Includes: 180 pieces, 6” Lengths, Black 
1 24.0 8.00 2.200.20 1.05 Q53X100B-ND 9.73 16.86 37.28 3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pes.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pes.), 1/4” (20 pes.) ......... eee $22.08 
ue 200 Pe eee ee ee sth) ee. oe ae Q2F8-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 Includes: 82 pieces, 6” Lengths, Black 
11/2 40.0 13.00 | 2.50+0.20 1.05 Q53X112B-ND 13.63 24.12 52.44 5/16" (18 3/8" (16 4/2" (14 5/8” (14 3/4" (12 "8 $30.26 
2 50.0 19.00 |2.50+0.20] 1.05 | Q53X200B-ND 19.57 34.63 75.28 (18 pes.), 3/8” (16 pes.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pes.), 3/4” (12 pos.), 1” (8 PCS.) ........eeeeeseeeeeeees E 
+ Size before shrinking Q2F15-KIT-ND - Heat Shrink Kit 4 Includes: 141 pieces, 6” Lengths, Assorted Colors 
1/16” (39 pes.), 1/8” (31 pes.), 1/4” (23 pes.), 3/8” (19 pes.), 1/2” (19 pes.), 1” (10 pes.) . 0... ee $34.54 
Polyolefin Heat Shrink Tubing Refill Bags 
Q2-F and Q2-F3X Series Digi-Key Price 
Features: » Environmentally friendly flame retardant shrink tubing * Good flexibility and superior mechanical strength in Description ~ Fart No: Fach 
such fields as electronics, communication and automobile Refill Bags for Q2F Kit 1 
Specifications: » Operating Temperature: -55° ~ 135°C * Full Recovery Temperature: 100°C Shrink Ratio: Q2-F: 3/64”, 40 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F2-KIT-ND 1.30 
2:1; Q2-F3X: 3:1. © Approvals: UL 224: 125°C, 600V, VW-1, File No. E236137 » Material: No PBB's, PBBO's, PBBE's 1/16”, 36 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F3-KIT-ND 1.23 
* Cadmium Content: <5ppm » Lead Content: <10ppm « Standard Color: Black 3/32", 32 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F4-KIT-ND 1.19 
1/8”, 28 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F5-KIT-ND 1.13 
7 ‘After Recovered ng 3/16”, 24 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F6-KIT-ND 1.38 
Sa nee 1/4”, 20 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F7-KIT-ND 1.44 
Tubing Inside Inside Wall ae Price Per Length Spool Price Refill Bags for Q2F Kit 2 
Dia. + | Diameter | Diameter | Thickness) Digi-Key ry 20° Size Per 5/16”, 18 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F9-KIT-ND 1.50 
Inches mm mm mm__| Part No. (1pc.) | (Spc.) | Feet Spool 3/8”, 16 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F10-KIT-ND 1.57 
Q2-F Series 1/2”, 14 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F11-KIT-ND 1.70 
Q2F364B-ND 36 1.36 = = 5/8", 14 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F12-KIT-ND 2.64 
364 | 16 0.60 | 0.400.08 | 02F3648-100-ND ae — | 100 451 art a ribleces (consists of 8 pletes), Hack Oe TEND oo 
Q2F364B-1000-ND — _ 4000 42.56 1”, 8 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F14-KIT-ND 2.52 
Q2F116B-ND 37 1.43 = = Refill Bags for Q2F Kit 4 
1/16 2.0 0.80 | 0.43+0.08| Q2F116B-100-ND = _ 100 4.74 1/16, 39 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F16-KIT-ND 1.33 
Q2F116B-1000-ND _ = 1000 44.69 1/8”, 31 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F17-KIT-ND 1.23 
Q2F332B-ND A 157 = = 1/4”, 23 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F18-KIT-ND 1.57 
3/32 34 1.20 0.51+0.08| Q2F332B-100-ND _ = 400 5.19 3/8", 19 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F19-KIT-ND 1.71 
Q2F332B-500-ND a = 500 24.47 ee fa 9 pieces coe plates): penne foo SEN 185 
OROTERRNT “44 i770 _ 10 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors -KIT- ; 
1/8 3.7 1.60 | 0.51+0.08) Q2F018B-100-ND _ _ 100 5.64 
Q2F018B-500-ND = = 500 26.60 oe z ? 
Q2F316B-ND 63 2.42 = = Modified Thin Wall Flexible 
3/16 5:2 2.40 | 0.51+0.08| Q2F316B-100-ND _ _ 100 8.01 _ : + 
aoe | qDF316B-500-ND . =] 500 | 3777 Kynar® (PVDF) Heat Shrink Tubing - Q-150K Series 
Q2F014B-ND 719 3.03 = = Features: * Excellent flame retardant heat shrinkable polyvinylidene fluoride tubing * Outstanding abrasion and cut- 
1/4 68 3.20 | 0.64+0.08 | Q2F014B-100-ND _— _ 100 10.04 through resistance * Superior chemical and solvent resistant properties * Available in clear and black 
O2F014B-500-ND _ _ 500 47.35 Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C «Full Recovery Temperature: 175°C » Shrink Ratio: 2:1 
Q2F516B-ND 91 3.51 a = * Approvals: UL 224: 150°C, 600V, File No. E245010 
5/16 8.8 4.00 | 0.64+0.08| Q2F516B-100-ND _ _ 100 11.62 
Q2F516B-250-ND = = 250 27.40 ‘As Supplied After Recovered Sold in 4’ Lengths Only 
Q2F038B-ND 1.07 4.12 = = Tubing Minimum Maximum Wall Price Per Length 
3/8 10.7 4.80 | 0.64:0.08 | O2F038B-100-ND = = 100 13.65 Dia. $ | Inside Diameter | Inside Diameter | Thickness Digi-Key 4 8 20° 
Q2F038B-250-ND = = 250 32.19 Inches mm mm mm Color | Part No. (1pc.) (2pe.) (Spe.) 
Q2F012B-ND 1.33 5.11 = Clear | QKY364C-ND 1.48 256 5.67 
1/2 13.7 6.40 | 0.640.08) Q2F012B-100-ND — _ 100 16.92 3/64 1.2 0.60 0.2520.05 | Biack | QKY364B-ND 148 256 567 
Q2F012B-200-ND _ _ 200 31.92 
Clear | QKY116C-ND 1.65 2.86 6.33 
Q2F0588-ND 207 | 793 | — - 16 16 9.80 | 9.25#0.05 | Black | OKY116B-ND 165 286 6.33 
5/8 16.7 8.00 | 0.76+0.08 | Q2F058B-50-ND _ _ 50 13.14 
cooaw-aono | — | =| ae | sm || [ame [ 20 | vm [omom| Qi [Qvaaeas GES gat 
Q2F034B-ND 2.44 9.34 ; - ~ 
Clear | QKY018C-ND 2.52 4.37 9.67 
3/4 20.5 9.50 | 0.76+0.08 | Q2F034B-50-ND _ _ 50 15.45 1/8 3.2 1.60 0.27+0.04 
Q2F034B-200-ND = = 200 58.31 Black | QKY018B-ND 2.52 4.37 9.67 
Clear | QKY316C-ND 3.57 6.18 13.67 
Q2F100B-ND 3.46 13.24 = _ 3/16 48 2.40 0.27+0.04 
1 26.5 12.70 | 0.89+0.12| Q2F100B-50-ND = = 50 21.94 Black [ROKYSIGEIND) 3.57 6.18 __ 13.67 
Q2F100B-200-ND _ _ 200 82.78 Clear | QKY014C-ND 4.35 7.54 16.67 
1/4 6.4 3.20 0.330.05 
aarax peries car [ORYOQSOND E61 —TT45 2594 
- : ; 5. 
Q2F3X116B-ND 39 1.48 — = 3/8 95 4.80 0.3320.05 | ig) 
116 1.6 0.5 0.45 | Q2F3X116B-100-ND — — | 100 4.62 Black [FOKYO38E;ND 6.611146 25.34 
Q2F3X116B-500-ND - _ 500 24.47 Clear | QKY012C-ND 8.87 15.38 34.02 
1/2 12.7 6.40 0.330.05 
(Q2F3X018B-ND 8 183 — — Black | QKY012B-ND 8.87 15.38 34.02 
1/8 3.2 1.0 0.55 Q2F3X018B-100-ND = = 100 6.26 Clear | QKY034C-ND 13.42 23.75 51.62 
Q2F3X0188-500-ND = — | 500 | 3032 a4 _ 9.50 |948#0.07) Black | OKY034B-ND 1187 2065 4646 
Q2F3X316B-ND 1.37 5.27 — = Clear | QKY100C-ND 17.20 29.92 67.32 
3/16 48 15 0.60 | O2F3X316B-100-ND — — | 100 8.99 i me 12.70 | 0-48+0.07 | Black | QKY100B-ND 1720 29.92 6732 
Q2F3X316B-250-ND _ = 250 20.69 $ Size before shrinking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Micro Speakers 


Features: 


¢ Thin and lightweight design 


* High efficiency and high fidelity sound 


* High reliability 


Recommended Applications: 
* Compact AV equipment 
* Electronic office equipment 


¢ Information and communication equipment 


427 


__4 
TL o36 —_|? 


Outer | Input | Imped-| Frequency | Sound | Net 

Dim. (W) ance Range | Press. | Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm) | Rated (0) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 
36 0.5 8 Full Range | 84 8 | P10175-ND 5.38 4.79 3.97 | EAS-3P127A 


Small Size 


General Purpose Speakers 


Features: 


bud 


PC Mount Speakers — 


IO Surface Mount and Thru-hole 


Dim. in mm 


ja— 15 —>} 


125%] 


12.5 
4 


* Wide frequency range » Apply to wide variety of needs »* Wide range of product selection Dimensions |Imped-| Frequency | Input Power 
ne mm ance Range (WwW) SPL | Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Recommended Applications: Fig.| T | (9) (Hz) _[Nom.] Max. | (dB) | Part No. 10 100 | Part No. 
* CD-radio-cassette recorders » Information and communication equipment 15 | 75 8 1.700 ~ 20K! 0.3 | 0.5 | 87 |668-1132-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-01508MR-R 
15 | 7.5 | 32 |2,100~20K) 0.3 | 0.5 | 87 |668-1133-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-01532MR-R 
17 | 80} 8 |1,500~ 20K} 0.2 | 0.5 | 87 |668-1134-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-01708MR-R 
23 | 8.5 8 | 600 ~ 20K | 0.08 | 0.15 | 75 |668-1135-ND 2.90 2.32 1.92 | AST-02308MR-R 
129.9} 125) 8 | 500~20K | 0.15 | 0.2 | 72 |668-1136-ND 3.20 2.56 2.12 | AST-03008MR-R 
30 | 12 | 32 |1,700~20K) 0.1 | 0.2 | 81 |668-1137-ND 3.20 2.56 2.12 | AST-03032MR-R 
29.7) 12.7} 100 |1,200~ 10K} 0.15) 0.3 | 80 |668-1138-ND 3.20 2.56 2.12 | AST-030COMR-R 
31.9) 151} 8 | 500~20K | 01 | 0.2 | 82 )668-1139-ND 2.63 2.10 1.74 | AST-03208MR-R 
17 | 80 | 32 | 500~20K} 0.2 | 0.5 | 90 |668-1140-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-1732MR-R 
Outer | Input |Imped-] Frequency | Sound | Net || = 8 | 500~10K | 0.5 | 0.8 | 87 |668-1142-1-NDt 10.40 8.17 5.94 | SMS-1508MS-R 
Dim. | (W) ance Range Pressure| Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic i 8 |500~10K| 0.5 | 0.8 | 87 |668-1142-2-ND: 2584.20/600 | SMS-1508MS-R 
Fig. | (mm) | Rated (0) (Hz) Level | (g) | Part No. if 10 100 | Part No. + i 
—-|- 8 | 850~20K | 0.3 | 0.5 | 87 |668-1141-1-NDt 10.40 8.17 5.94 | SMS-1508-2-R 
1 40 0.10 8 | 530 ~ 3000 92 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 | EAS-4P15SA 3 
—-|- 8 | 850~20K | 0.3 | 0.5 | 87 |668-1141-2-ND$ 2584.20/600 | SMS-1508-2-R 
2 80 0.63 8 | 185 ~ 4000 93 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 | EAS-8P29SG 
tCutTape + Tape and Reel 


Dimensions Frequency Input Power 
mm Impedance Range (W) SPL Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. [E Ww T (Q) (Hz) Nom. Max. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 

27 20.5 6.0 8 250 ~ 20K 1 3 80 668-1112-ND 4.55 3.64 3.01 AS02708C0-WR-R 

1 40 28.4 13 4 200 ~ 20K 2 3 87 668-1113-ND 5.58 4.46 3.68 AS04004P0-WR-R 
40 28.3 11.5 8 450 ~ 20K 1 2 84 668-1114-ND 5.58 4.46 3.68 AS04008P0-2-WR-R 
40 28.3 11.5 8 380 ~ 20K 2 4 84 668-1116-ND 5.58 4.46 3.68 AS04008PS-4W-WR-R 

2 40 - 6.6 8 700 ~ 4,750 0.5 0.8 92 668-1115-ND 3.85 3.08 2.55 AS04008PR-WR-R 

3 77 77 25.5 8 270 ~ 8K 4 8 90 668-1126-ND 4.93 3.94 3.26 AS07708PS-2-WR-R 
77 77 44 8 120 ~ 17K 10 15 88 668-1127-ND 4.93 3.94 3.26 AS07708PS-3-WR-R 
_ 50 10.6 4 800 ~ 5K 1.5 3 85 668-1117-ND 4.33 3.46 2.86 AS05004PR-2-WR-R 

4 _ 50 12 8 550 ~ 5K 1 1.5 84 668-1119-ND 4.33 3.46 2.86 AS05008PR-WR-R 
_ 57 13 8 350 ~ 8K 1 1.5 88 668-1120-ND §.25 4.20 3.47 AS05708PR-2-WR-R 

5 66.3 66.3 29 8 230 ~ 12K 4 i) 95 668-1121-ND 7.23 5.78 477 AS06608PS-WR-R 
70 70 27 8 300 ~ 20K 2 4 86 668-1123-ND 4.93 3.94 3.26 AS07008PS-WR-R 
70 30.5 23 4 100 ~ 20K 2 5 86 668-1122-ND 5.03 4.02 3.32 AS07004P0-WR-R 

6 71 41 25 4 100 ~ 20K 3 5 86 668-1124-ND 5.03 4.02 3.32 AS07104P0-WR-R 
71 41 25 8 100 ~ 20K 3 5 86 668-1125-ND 5.03 4.02 3.32 AS07108P0-WR-R 
70 30.5 23 8 300 ~ 20K 2 5 86 668-1191-ND 4.81 4.38 3.50 AS07008P0-2-R 

7 90 50 40.5 8 240 ~ 18K 5 8 86 668-1128-ND 6.33 5.06 4.18 AS09008P0-2-WR-R 
90 50 48 8 180 ~ 15K 5 7 88 668-1129-ND 6.33 5.06 4.18 AS09008P0-WR-R 

8 105 105 58 4 90 ~ 10K 20 30 86 668-1130-ND 7.85 6.28 5.19 AS10004PS-WR-R 
103 103 45 8 170 ~ 15K 15 20 93 668-1131-ND 7.85 6.28 5.19 AS10308PS-WR-R 


2232 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


These PC mount speakers offer the advantages of a versatile low profile speaker with the convenience of a conventional PC mount package. They are well suited for a 
wide range of portable products and information equipment applications. 


Diameter Depth Impedance Input (W) S.P.L. (dB) | Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Cone (mm) (mm) (Q) Normal | Maximum @ 50cm Part No. 1 10 50 100 Part No. 
20 4.2 8 0.1 0.2 116 102-1542-NDt 2.98 2.38 2.09 1.99 | CLS0201MP. 
23 5 8 0.1 0.2 72 102-1543-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 | CLS0231MP-1 
25 5.6 8 0.1 0.2 70 102-1544-ND 2.34 2.13 1.92 1.70 | CLFO251MP 
28 4.2 8 0.2 0.3 82 102-1545-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 | CLS0281MP 
30 3.9 8 0.2 0.3 78 102-1546-ND 3.33 2.66 2.33 2.22 CLS0301MP-1 
38 9.4 8 0.25 0.4 93 102-1549-ND 2.85 2.28 2.00 1.90 | CLFO381MP-1 
40 9.7 8 0.2 0.5 80 102-1547-ND 4.75 3.80 3.33 3.17 | CLS0401MP 
50 9 8 0.2 0.5 80 102-1548-ND 4.75 3.80 3.33 3.17 | CLS0501MP 


+S.P.L (dB) @ 1cm 


Low Profile Speakers with 6” Wire Leads 


These low profile speakers deliver big sound in small spaces. Delivering high reliability and a full range of sound, these items are ideal for many applications such as 
portable communications equipment, compact A/V equipment and information equipment. 


Diameter Depth | Impedance Input (W) S.P.L. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Normal | Maximum | (dB) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
20 3.8 8 0.5 1 82 102-1552-ND 3.10 2.48 217 2.07 | CLS0201MA-L152 
23 5 8 0.5 1 89 102-1553-ND 3.20 2.56 2.24 2.14 | CLS0231MA-1-L152 
23 5.7 8 1 15 89 102-1561-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 | CLS0231-L152 
27 5.8 8 0.1 0.2 89 102-1554-ND 2.70 2.16 1.89 1.80 | CLS0271M-L152 
28 5 8 0.5 1 85 102-1555-ND 3.60 2.88 2.52 2.40 | CLS0282MA-L152 
28 5.8 8 1 3 82 102-1562-ND 3.80 3.04 2.66 2.54 | CLS0281-L152 
30 4 8 0.2 0.4 89 102-1556-ND 3.45 2.76 2.42 2.30 | CLS0301MA-L152 
{ 30 5.9 8 1 2 86 102-1563-ND 4.15 3.32 2.91 2.77 | CLSO301-L152 
36 5 8 0.5 1 89 102-1550-ND 3.60 2.88 2.52 2.40 | CLS0362MA-1-L152 
36 6.2 8 2 3 88 102-1564-ND 4.70 3.76 3.29 3.14 | CLS0361-L152 
38 9.7 8 0.2 0.4 80 102-1537-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 | CLS0381M-L152 
40 5.3 8 0.5 1 90 102-1551-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 | CLS0402MA-1-L152 
40 9:7 8 0.2 0.5 80 102-1538-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 | CLS0401M-L152 
45 9 8 0.2 0.5 82 102-1539-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 | CLS0451M-L152 
50 9 8 0.2 0.5 80 102-1540-ND 5.13 4.10 3.59 3.42 | CLS0501M-L152 
57 11.8 8 0.2 0.5 89 102-1541-ND 5.13 4.10 3.59 3.42 | CLS0571M-L152 
26 4.6 8 0.5 1 88 102-1558-ND 3.70 2.96 2.59 2.47 | CLS0261MAE-L152 
2 28 5.2 8 2 4 87 102-1559-ND 3.58 2.86 2.51 2.39 | CLS0281MAE-L152 
40 5 4 1 2 91 102-1560-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 | CLS0401MAE-L152 
3 23 3.6 32 0.2 0.4 84 102-1557-ND 3.43 2.74 2.40 2.29 | CLS0231MA3E-L152 


F it M t S k These low cost ferrite speakers are ideal for general applications such as information and communications equipment, portable audio equipment, and 
err e ag ne pea ers industrial use. Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 


Fig. 1 — Ferrite Magnet - Round Frame Type ; Diameter Depth D | Impedance | Frequency Input (W) | S.P.L.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Range (Hz) | Norm. | Max. | (dB) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Paper Cone Type 
50 17.5 8 450 ~ 5.9K | 0.25 0.5 87 GF0501-ND@ 3.35 2.68 2.35 2.24 | GFO501 
57 18.5 8 380 ~ 8.1K | 0.25 0.5 86 GF0571-ND@ 3.35 2.68 2.35 2.24 | GFO571 
1 57 27.5 8 450 ~ 20K 3 5 92 GF0573-ND@ 4.60 3.68 3.22 3.07 | GF0573 
66 20 8 300 ~ 8K 0.3 0.5 86 GF0661-ND@ 3.85 3.08 2.70 2.57 | GFO661 
77 24 8 180 ~ 10K | 2 92 GF0771-ND@ 3.95 3.16 2.77 2.64 | GFO771 
92 28.5 8 300 ~ 13K 2 3 93 GF0922-ND 4.45 3.56 3.12 2.97 | GFO922 
50 18 8 480 ~ 7.2K | 0.25 0.5 90 GF0506-ND@ 3.40 2.72 2.38 2.27 | GFO506 
57 18.5 8 380 ~ 8.1K | 0.25 0.5 86 GF0576-ND 3.40 2.72 2.38 2.27 | GFO576 
66 29 8 300 ~ 20K 3 5 90 GFO668-ND® 5.03 4.02 3.52 3.35 | GFO668 
2 77 31 8 250 ~ 15K 3 5 95 GF0778-ND® 5.05 4.04 3.54 3.37 | GFO778B 
87 34 8 290 ~ 18K 3 5 99 GF0876-ND@ 5.53 4.42 3.87 3.69 | GF0876 
92 28.5 8 300 ~ 5K 2 3 93 GF0927-ND@ 5.03 4.02 3.52 3.35 | GFO927 
102 36.5 8 145 ~ 17K 6 10 93 GF1004-ND@ 6.93 5.54 4.85 4.62 | GF1004 
102 50.5 8 100 ~ 10K 20 40 90 GF1004H-ND® 10.80 8.64 7.56 7.20 | GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
40 9.6 8 136 ~ 2.8K 0.1 0.2 110 | GFO401M-ND® 3.28 2.62 2.30 2.19 | GFO401M 
50 17.5 8 440 ~ 5.8K | 0.25 0.5 86 GF0501M-ND@ 4.03 3.22 2.82 2.69 | GFO501M 
1 57 18.5 8 480 ~ 14K | 0.25 0.5 86 GF0571M-ND@ 4.03 3.22 2.82 2.69 | GFO571M 
66 20 8 430 ~ 10K 0.5 1 88 GF0661M-ND@ 4.30 3.44 3.01 2.87 | GFO661M 
77 24 8 280 ~ 11K a 2 90 GF0771M-ND 4.50 3.60 3.15 3.00 | GFO771M 
66 19.5 8 330 ~10.1K} 0.5 1 83 GFO666M-ND® 4.35 3.48 3.05 2.90 | GFO666M 
2 77 24 8 360 ~11K 1 2 91 GFO776M-ND® 4.60 3.68 3.22 3.07 | GFO776M 
102 36.2 8 250 ~ 13K 3 5 93 GF1003M-ND® 6.18 4.94 4.33 4.12 | GF1003M 
102 36.5 8 230 ~ 14K 6 10 93 GF1004M-ND® 7.60 6.08 5.32 5.07_| GF1004M 
13 2 8 0 ~ 20K 0.2 0.4 80 CDMG13008L-02-ND® 1.95 1.78 1.60 1.42 | CDMG13008L-02 
3 15 2.8 8 0 ~ 20K 0.3 0.5 91 CDMG15008-03A-ND® 1.87 1.70 1.53 1.36 | CDMG15008-03A 
16 2.55 8 0 ~ 20K 0.3 0.5 82 CDMG16008-03-ND® 1.84 1.68 1.51 1.34 | CDMG16008-03 
@ RoHS Compliant 


Miniature Monitor Speakers 


These miniature speakers deliver high output power and full range sound in a very small package. Additional magnetic shielding on the back also significantly reduces 
flux leakage. Ideal for small monitors and televisions, portable sound equipment, or anywhere else you need powerful sound in a small space. 


Dimensions (mm) Impedance | Frequency | Input Power (w)| S.P.L. Pri CUI Inc. 

WwW L T (Q) Range (Hz) | Norm. | Max. (dB) 1 10 100 Part No. 

16 20 6.6 8 1050 ~ 20K 2 2.5 75 102-1298-ND 4.73 37.80 314.87 | CMS0201KFL-1X 
20 20 9.5 8 530 ~ 20K 2 4 80 102-1299-ND 5.15 41.20 343.20 | CMS0201KLX 
23 23 10.2 8 380 ~ 20K 2 4 81 102-1300-ND 5.18 41.40 344.86 | CMS0231KLX 
28 28 11.2 8 310 ~ 20K 2 4 82 102-1301-ND 5.35 42.80 356.52 | CMS0281KLX 
32 32 14.5 8 250 ~ 15K 2 4 86 102-1302-ND 6.28 50.20 418.17 | CMS0321KLX 
34 34 14.5 8 260 ~ 20K 2 4 84 102-1303-ND 6.38 51.00 424.83 | CMS0341KLX 
36 36 14.5 8 230 ~ 20K 2 4 82 102-1304-ND 6.53 52.20 434.83 | CMS0361KLX 
40.1 40.1 14.5 8 270 ~ 20K 4 6 88 102-1305-ND 8.13 65.00 541.45 | CMS0401KL-1X 
40.1 40.1 14.5 8 440 ~ 20K 5 8 88 102-1306-ND 8.35 66.80 556.44 | CMS0401KL-3X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2233 


Features: * Low profile rectangular design * Lightweight rugged resin frame * Wide frequency range »* Low 
resonant frequency Recommended Applications: * Notebook Computers 
equipment »* Multimedia equipment. 
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* Portable communication 


+ 
15 
+ 


tT 


Resonant Frequency Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Style +20% (HZ) (Q) Normal Maximum (mm) Part No. i 10 50 100 Part No. 
1 14x25 5.2 Plastic 600 600 ~ 20K 8 1.0 15: 7.91.3 GC0251K-ND® 4.15 3.32 2.91 2.77 GC0251K 
ie 16x 30 5.0 Plastic 500 500 ~ 4K 8 0.5 1.0 7.9x1.3 GC0301K-ND® 4.23 3.38 2.96 2.82 GC0301K 
3 16x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 7.91.3 GC0351M-ND@ 3.90 3.12 2.73 2.60 GC0351M 
4 16x35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1S! 7.9x1.3 GC0351M-3-ND® 3.90 3.12 2.73 2.60 GC0351M-3 
5 16x 35 4.2 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 TS: 7.9x1.0 GC0351N-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 GCO0351N 
6 16x35 8.0 Plastic 550 500 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.0 x 2.0 GC0351P-ND® 4.98 3.98 3.49 3.32 GC0351P 
7 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-1-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 GC0351P-1 
8 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND® 4.98 3.98 3.49 3.32 GC0351P-3 
9 20 x 35 8.0 Plastic 550 550 ~ 11K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0351K-ND 4.68 3.74 3.28 3.12 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0401S-ND® 5.10 4.08 3.57 3.40 GC0401S 
11 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20K 8 1.0 2.0 12.5x1.8 GC0401K-ND® 5.10 4.08 3.57 3.40 GC0401K 
@ RoHS Compliant 


Panasonic Piezoelectric Ceramic Buzzer Units 


Applications: * Smoke Detectors *Alarms * Detectors * Home Appliances * Radio Beepers * Electronic Games * Keyboard 
Signalers * Cameras * Telephone Ringers 


Features: * Low power consumption * Long life and no noise due to non-contact * Thin thickness buzzer element * External drive type 
* Covering wide frequency range * No magnetic field is generated * High sound pressure level 


Example Driving Circuit 


(For Self Drive Type) 


P9913 
P9920 
P9923 


Q: ZTX451 or equivalent 
D: 1N4148 or equivalent 


Fig. 


4 


Sound Oscillating Cap. Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Frequency (@1kHz) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
1 74dB min. @ (15V p-p, 4kHz Sq. Wave) = 8500pF 25V p-p P9900-ND® 7.23 61.19 478.38 1685.50 3179.00 2967.00/M EFB-AA14D001 
2 93dB min. @ 10VDC 3.5kHz = 3 ~ 20VDC P9913-NDot 11.57 97.90 765.40 2697.00 5086.00 4747.00/M EFB-RM38C123 
3 106dB min. @ 12VDC 3.7kHz = 3 ~ 20VDC P9920-ND@t 9.62 81.40 636.40 2242.50 4229.00 3947.00/M EFB-RL37C20 
4 106dB min. @ 12VDC 3.2kHz = 3 ~ 20VDC P9923-NDt 15.44 130.63 1021.25 3598.50 6786.00 6333.00/M EFB-BD32B21 
@ RoHS Compliant — ¢ Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Sensor/Transducer 


Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor for transmitting and receiving ultrasonics in the air. 
Since the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. It has wide applications for burglar alarm 
systems, automatic door openers, flow rate detectors, and remote-control systems in TV, home appliance and toys, etc. 
Sensors are not washable. 


Type Q Enclosed Type 


Temperature Range: 
-20°C ~ 60°C 


Ctr Minimum Sound | Maximum 
Frequency Band- Pressure Input Dimensions — mm 
51.0 Width Level Voltage Physical Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 
Type Class (kHz) (kHz) (dB) (Vrms) Diameter Height | Length Space | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Q Transmitter 40.0 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 75 P9893-ND 25.68 231.14 2054.60 7704.75 14382.20 | EFR-TQB40KS 


Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: 


¢ Burglar Alarms »* Paging Systems * Smoke 
Detectors * Gas Detectors » Light and Radia- 
tion Detectors * Data Entry Terminals * Cash 
Registers * Alarm Clocks ¢ Fish Finders * Met- 
al Detectors * Medical Equipment « Test Instru- 
ments * Telephones * Movie Cameras * Auto- 
motive Warning Systems »* Production Machin- 
ery * Various Electronic Equipment 


Continuous Tone 


Intermittent Tone 


Rated D.c. Physical 
Input Resistance Impedance tb lee [bs Frequency Size Digi-Key Pricing Panasonic 
(mw) (Q) (Q) (dB/1 W/1 m) (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 

50 12 35 86 3.8K ~ 4.3K 12x85 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 EAF-12RF04C. 


2234 


(T091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Sonalert® Audible Signal Devices (Buzzers) 


Dimensions in Inches 


1.13 x 24 UNS-2A Thds eeu 
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1.0 © Pin 
Circle 


Dimension Min. Sound Pressure Operating Operating 
Mounting L Frequency dB (A) at Two Feet Voltage Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Method (Inch) +500 (Hz) | @Min.(V) | @Max. (V) Range @Min. (V)| @Max. (V)| Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Continuous Tones 
1,900 +300 60 75 6 ~ 28VDC 6 23 458-1033-ND 25.85 23.36 20.71 19.47 SC628D 
2,900 60 75 1 ~5VDC 3 16 458-1012-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 $C105 
2,900 80 90 3~7VDC 3 9 458-1021-ND 31.56 28.52 25.29 23.77 SC307N 
2,900 68 80 4~16VDC 4 14 458-1022-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 SC416 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1024-ND 28.35 25.62 22.72 21.35 SC616N 
2,900 68 80 6 ~ 28VDC 3 18 458-1029-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 SC628 
2,900 80 90 6 ~ 28VDC 6 23 458-1036-ND 24.62 22.25 19.73 18.54 SC628N 
1A 2,900 68 80 10 ~ 48VDC 5 22 458-1040-ND 23.44 21.18 18.78 17.65 SC648 
4,500 68 80 6 ~ 28VDC 6 23 458-1034-ND 28.60 25.85 22.92 21.54 SC628H 
1,900 60 75 30 ~ 120VAC/DC 6 21 458-1014-ND 49.98 45.17 40.05 37.64 $C110D 
2,000 +300 75 95 6 ~ 28VDC 3 15 458-1037-ND 34.15 30.86 27.36 25.72 SC628ND 
2,900 68 80 30 ~ 120VAC/DC 6 21 458-1013-ND 46.30 41.84 37.10 34.87 $C110 
Panel 1.38 2,900 80 95 30 ~ 120VAC/DC 6 24 458-1016-ND 61.72 55.77 49.45 46.48 SC110N 
2,900 68 80 60 ~ 250VAC/DC 5 18 458-1020-ND 59.83 54.06 47.94 45.05 $C250 
2,900 68 80 6 ~ 28VAC/DC 6 23 458-1030-ND 39.21 35.43 31.42 29.53 SC628A 
2,900 80 95 6 ~ 28VAC/DC 4 30 458-1031-ND 50.03 45.21 40.09 37.68 SC628AN 
1B Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1026-ND 31.13 28.13 24.94 23.44 SC616NL 
2 | Printed Board — 2,900 64 78 4 ~ 28VDC 3 16 458-1011-ND 24.52 22.16 19.65 18.47 SBM428 
3. | Snap In Panel = 2,900 55 68 1 ~5VDC 3 12 458-1041-ND 21.02 18.99 16.84 15.83 SNP2 
2,900 64 76 4 ~ 28VDC 3 18 458-1042-ND 21.02 18.99 16.84 15.83 SNP428 
2,900 95 105 6 ~ 16VDC = 20 458-1101-ND@ 28.95 26.16 23.20 21.80 SCE016XD3CTB 
2,900 85 95 16 ~ 28VAC _ 20 458-1102-ND® 51.08 46.16 40.93 38.47 SCE028LA3CTB 
2,900 85 95 16 ~ 28VDC = 20 458-1103-ND® 25.13 22.71 20.14 18.93 SCE028LD3CTB 
4 Panel _— 2,900 75 85 16 ~ 28VAC = 20 458-1104-ND® 40.01 36.15 32.06 30.13 SCE028MA3CTB 
2,900 75 85 16 ~ 28VDC = 20 458-1105-ND® 22.96 20.75 18.40 17.29 SCE028MD3CTB 
2,900 75 85 28 ~ 48VAC = 20 458-1106-ND® 40.27 36.39 32.27 30.33 SCE048MA3CTB 
2,900 75 85 48 ~ 120VAC _ 20 458-1107-ND® 47.24 42.69 37.86 35.58 SCE120MA3CTB 
Intermittent Tones 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1025-NDt 36.37 32.87 29.15 27.39 SC616NJ 
2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1027-ND$ 36.37 32.87 29.15 27.39 SC616NP 
2,000 +300 85 95 10 ~ 28VDC 3 16 458-1038-ND$ 36.84 33.29 29.52 27.74 | SCe2sNDP 
‘ik 2,900 80 95 30 ~ 120VAC/DC 8 24 458-1018-ND+ 62.53 56.51 50.11 47.09 | SC110NP 
Panel 1.38 2,900 80 95 6 ~ 28VAC/DC 4 30 458-1032-ND$ 55.49 50.15 44.47 41.79 SC628ANP 
2,900 68 80 6 ~ 28VDC 6 26 458-1035-NDt 38.18 34.50 30.59 28.75 SC628J 
2,900 68 80 6 ~ 28VDC 6 26 458-1039-ND$ 38.03 34.37 30.48 28.64 SC628P 
Panel 1.94 2,900 68 80 30 ~ 120VAC/DC 6 22 458-1015-NDt 60.18 54.38 48.22 45.32 $C110J 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
1A Panel 1.38 2,900 68 78 6 ~ 16VDC 6 23 458-1023-ND 44.16 39.90 35.38 33.25 SC616CP 
Optical/Audible Signal Devices (Contains a Blinking LED in the Front of the Alarm) 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 40@6 60@16 458-1002-ND 61.52 55.59 49.29 46.33 LSC616N 
1A Panel 1.38 2,900 88 98 3 ~ 120VAC/DC 5@30 16@120 | 458-1000-ND 81.87 73.98 65.60 61.65 LSC110N 
85 95 6 ~ 28VAC/DC 4@6 48@28 458-1003-ND 79.13 71.51 63.41 59.59 LSC628AN 
Accessories — RoHS Compliant 
Pluggable Screw Terminal Block for SCE Series ..............0. 000 cccceccec eee ec eee ee eee ee esse cee ee eee eeeeeeeeeteaeeteeeeeeneeees 458-1108-ND 2.01 1.82 1.61 1.52 ACC02 
Neoprene Gasket tor SCE -Serlesis cia ticusaisiass caleuis <uinia’s enteits eainaty ehlslis eaisa’s shales Saaia’p eslaidn esaialp elena ea aale e leitd dal dale aalvealtaie'es 458-1109-ND 37 33 30 28 ACC03 
@ RoHS Compliant 


+ Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 
+ Slow = Turns on and off at 0.5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2235 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Sonalert® Magnetic and Piezo Buzzers 


Dim. in mm 


>| | 2.0 i ig. ig. i ' Fig. 5 
ri = Waterproof Seal 
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Waterproof Seal 


78 


¥ fas 
“E40 
95 rl 8.0 


23,0 —| 
Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel? | Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Magnetic Buzzers 
1 2.400 4.0 ~ 7.0Vde 5.0Vde 90 30 -20 ~ 70 458-1049-NDt 5.85 4.28 3.49 3.15 _— — | ASI301Q 
1 2.400 9.0 ~ 15Vde 12Vde 90 50 -20 ~ 70 458-1050-NDt 5.85 4.28 3.49 3.15 — —|ASI401Q 
2 2.731 2.0 ~ 5.0Vp-p 3.0Vp-p 85 80 -20 ~ 70 458-1052-ND 7.93 5.87 4.86 4.44 _— — | AST200Q 
3 2.400 1.0 ~ 2.0Vp-p 1.5Vp-p 85 50 -20 ~ 70 458-1053-NDt 5.64 4.00 3.28 2.93 = — | AST501Q 
3 2.400 4.0 ~7.0Vp-p | 5.0Vp-p 87 50 -20 ~ 70 458-1054-NDt 5.47 3.89 3.19 2.84 = — | AST605Q 
4 2.048 1.25 ~ 2.5Vp-p | 1.5Vp-p 85 40 -20 ~ 70 458-1061-ND 2.85 1.87 1.52 1.34 _ — | PB-1220PQ 
5 2.400 4.5 ~5.5Vp-p | 5.0Vp-p 85 50 -20 ~ 70 458-1062-ND 2.00 1.29 99 88 = — | PB-1224PE-05Q 
6 2.300 2.0 ~ 5.0Vde 3.0Vdce 85 30 -20 ~ 70 458-1063-ND 6.06 4.43 3.62 3.27 = — | PB-12N23P-03Q 
6 2.300 4.5 ~ 5.5Vde 5.0Vdce 85 50 -20 ~ 70 458-1064-ND 6.06 4.43 3.62 3.27 = — | PB-12N23P-05Q 
6 2.300 9.0 ~ 15Vde 12Vde 85 50 -20 ~ 70 458-1065-ND 6.06 4.43 3.62 3.27 _— — | PB-12N23P-12Q 
7 4.100 3.0 ~ 15Vde 12Vde 85 10 -20 ~ 70 458-1066-ND 6.32 4.62 3.77 3.41 _ — | PK-12N40PQ 
8 2.700 2.5 ~ 4.5Vp-p 3.6Vp-p 85 100 -30 ~ 70 458-1100-1-NDt 2.75 1.81 1.47 1.29 | 1,500 | 1310.00/M | AST7525MATRQ 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ug = Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers (con) ® kes 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INO. 
Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel) | Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Piezo Buzzers 
9 4.000 3.0 ~ 15Vp-p 5.0Vp-p 80 1.5 -20 ~ 70 458-1051-NDt 3.80 2.62 2.14 1.90 = —|AST100Q 
10 2.800 9.0 ~ 12Vde 12Vde 103 50 -20 ~ 90 458-1056-ND 11.32 8.61 7.38 6.65 = — | MAS800SQ 
10 2.700 6.0 ~ 14Vde 6.0Vdc 95 50 -20 ~ 90 458-1057-ND 12.58 9.79 8.11 7.55 = — | MAS806Q 
11 2.500 3.0 ~ 20Vdc 12Vde 95 20 -20 ~ 60 458-1059-ND 7.88 5.83 4.82 4.41 = — | MCP320B2Q 
11 2.500 3.0 ~ 24Vde 12Vde 95 25 -20 ~ 70 458-1067-ND 8.23 5.93 4.94 4.61 = — | PK-20A25PQ 
1 3.800 3.0 ~ 24Vde 12Vde 95 15 -20 ~ 70 458-1069-ND 7.68 5.68 4.70 4.30 = — | PK-20A38PQ 
12 3.150 3.0 ~ 20Vdc 12Vde 74 20 -20 ~ 85 458-1060-ND 7.23 5.35 4.43 4.05 = — | MCP320Q 
13 3.500 3.0 ~ 24Vde 12Vde 95 10 -20 ~ 70 458-1068-ND 8.03 5.94 4.92 4.50 = — | PK-20A35EWQ 
14 3.000 3.0 ~ 24Vde 12Vde 85 18 -20 ~ 70 458-1070-ND 8.65 6.23 5.19 4.85 _— — | PK-21A31PQ 
15 3.000 1.5 ~ 30Vde 12Vde 80 12 -20 ~ 70 458-1071-ND 6.47 4.74 3.86 3.49 = — | PK-21N30PQ 
15 3.000 5.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 5 -20 ~ 90 458-1080-ND 4.38 3.02 2.47 219) _ — | PT-2130PQ 
16 2.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 90 8 -20 ~ 70 458-1072-ND 7.38 5.46 4.52 4.13 — — | PK-27N26PSQ 
16 3.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 90 15 -20 ~ 70 458-1073-ND 7.38 5.46 4.52 4.13 = — | PK-27N36PSQ 
16 2.500 3.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20 ~ 70 458-1081-ND 4.41 3.04 2.48 2.21 cot — | PT-2726PQ 
17 2.500 5.0 ~ 15Vde 12Vde 100 40 -20 ~ 70 458-1074-ND 10.58 8.05 6.90 6.33 _ — | PS-562Q 
18 2.800 5.0 ~ 15Vde 12Vde 100 150 -20 ~ 70 458-1075-ND 12.44 9.57 8.02 7A7 = —|PS-580Q 
19 4.100 3.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 80 2 -20 ~ 70 458-1076-ND 5.56 4.02 3.30 2.94 _— — | PT-1240PQ 
20 4.000 3.0 ~ 25Vp-p 5.0Vp-p 85 1.5 -20 ~ 100 458-1077-ND 2.88 1.89 1.53 1.35 — — | PT-1540PQ 
21 4.000 3.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 435) -20 ~ 90 458-1078-ND 2.63 1.79 1.38 1.22 = — | PT-2040PQ 
22 3.000 1.5 ~ 30Vde 12Vde 80 12 -20 ~ 90 458-1079-ND 4.35 3.00 2.45 2.18 = — | PT-2130FPQ 
23 3.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 88 10 -20 ~ 90 458-1083-ND 4.38 3.02 2.47 2.19 = — | PT-2735FPLQ 
24 3.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 88 10 -20 ~ 90 458-1084-ND 4.55 3.14 2.56 2.28 = — | PT-2735FPQ 
25 3.400 3.0 ~ 28Vdc 9.0Vde 105 12 -20 ~ 100 458-1085-ND 5.25 3.73 3.06 2.73 = — | PT-3534FPQ 
26 4.100 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 73 1.0 -20 ~ 70 458-1093-1-NDt 2.82 1.85 1.50 1.32 | 1,000 1340.00 | AST1109MLTRQ 
27 4.000 1.0 ~ 25Vp-p 3.0Vp-p 75 5 -20 ~ 70 458-1094-1-NDt¢ 2.37 1.61 1.25 1.10 | 1,000 1111.00 | AST1240MLTRQ 
28 4.000 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 75 2 -30 ~ 70 458-1095-1-NDt 2.99 2.03 1.57 — | 600 685.20 | AST1440MATRQ 
29 3.650 1.0 ~ 30Vp-p 7.0Vp-p 85 5 -30 ~ 70 458-1096-1-NDf¢ 272 1.85 1.46 — | 300 344.10 | AST1575BMATRQ 
30 4.000 1.0 ~ 25Vp-p 3.0Vp-p 75 5 -30 ~ 70 458-1097-1-NDt 2.54 1.72 1.33 1.17 | 800 950.40 | AST1628MATRQ 
31 4.000 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 80 2.5 -30 ~ 70 458-1098-1-ND 2.42 1.56 1.20 — | 400 347.20 | AST1750MATRQ 
32 4.000 1.0 ~ 30Vp-p 9.0Vp-p 100 8.0 -30 ~ 70 458-1099-1-ND 2.55 1.69 AST2311MATRQ 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
t+ 458-KIT-ND SMD Buzzer Kit 2 each of 12 popular values. Conveniently packaged in a plastic box with bin QUuide............ 00.0.0 cecc cece nce e eee e eee e ence eee eee ee tee ee eet ee tee ee tee eeseseeseeeesntessneeeteeeeteeeeseees $60.00 


Sonalert® Audible 
Signal Devices 


Features: ¢ Low Power Consumption * Low Cost * Compact Profile * Piezo Tone 
Quality * Extra Loud Sound Output * PCB Mount 

Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 

Applications: * Fire Alarm * Crime Prevention Alarm ¢ Call Buzzer ¢ Auto- 
motive * Clocks *P.O.S. Equipment * Medical Instruments »¢ Electrical 
Instruments ¢ Industrial and Safety Equipment 


Min. Sound Pressure Operating Operating 
Frequency dB (A) @ Two Feet Voltage Current (mA) Pulse Rate Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. +400 (Hz) @ Min.V | @ Max. V DC (V) @ Min. V @ Max. V Per Second Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1088-ND 8.02 7.42 6.66 6.02 MSR516NR 
3900 75 86 5-16 3 12 .5 - 2 (Slow) 458-1089-ND 8.82 8.16 7.33 6.62 MSR516NJR 
3900 75 86 5-16 3 12 2- 10 (Fast) 458-1090-ND 8.42 7.79 6.99 6.32 MSR516NPR 
1 3800 Avg. 75 86 5-16 3 12 2 - 4 (Siren) 458-1092-ND 14.34 13.27 11.91 10.76 MSR516XR 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1091-ND 14.36 13.29 11.92 10.77 MSR516WR 
3400 75 @ 12V 3-20 3 16 Continuous 458-1087-ND 5.06 4.69 4.20 3.80 MSR320R 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 = 50 Continuous 458-1086-ND 9.76 9.03 8.11 7.32 MAS800Q 


ASTDIK Audio Transducers ae 


217.0 5.0 
[2156 7.0 me 


Resonant Operating Sound Operating Cut Tape 
Frequency Voltage Rated Pressure Temperature i Price Each Digi-Key Tape and Box TDK 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Range °C u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 4.0 3 ~ 30Vp-p 3Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2525-1-ND .39 36 29 445-2525-3-ND 500 107.00 PS1240P02AT 
2 2.0 5 ~ 30Vp-p 5Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2526-1-ND 58 54 43 445-2526-3-ND 350 111.65 PS1420P02AT 
3 2.0 3 ~ 30Vp-p 3Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2527-ND 51 AT 38 = = = PS1720P02 
4 4.0 3 ~ 20Vp-p 3Vp-p 75 -20 ~ 70 445-2528-ND 48 44 35 = = = PS1740P02 
5 3.3 4 ~ 15Vde 12Vdce 75 -20 ~ 60 445-2529-ND 3.98 3.62 2.90 = = = PB2130UP002A 
1 ~ 4Vp- 3Vp- 445-2530-ND 1.29 1.18 94 = = = SD1209T3-A1 
8 2.048 3~ eVpp 5Vp-p 80 “40 ~ 85 OG SEaIND 1.30 1.19 95 = = — | SD1209T5-A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (T0971) 2237 


Dimensions in mm 


735 


, “3.0 
I Pottin 4 
; . 5 ie} S 
Masking 9. ; 
(2) feH= Lb r 
Sound C 
u | ound Emission 


Emission Hole Hole 


Fig. 16 


h12.5 
-Polarity, +Polarity = FR 


2SC 
(3199GR [| 28 AWG 


y, 2SC 
3199GR 


SOUND 
EMISSION HOLE 


Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 


Resonant | Operating SPL (dB) min. Current 
Frequency| Voltage @ Resonant Consumption Dimensions —- mm Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss Ec Part No. al 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
2.0 30V p-p 93 @ 2.0kHz 11imA 30 13.5 20 6.5 102-1140-ND@ 2.20 2.00 1.60 1.33 1.16 — | CEP-1114 
2.0 30V p-p 90 @ 2.0kHz 8mA 30 10 15.2 6.0 102-1141-ND@ 1.95 1.78 1.42 1.18 1.03 — | CEP-1116 
2.4 30V p-p 88 @ 2.4kHz 18mA 22.8 13.5 10 7.0 102-1137-ND® 2.83 2.58 2.06 1.71. 1.50 — | CEP-1106 
4.0 20V p-p 76 @ 4.0kHz 10mA 14 7.0 7.6 4.5 102-1133-ND@ 2.26 2.05 1.64 1.387. 1.19 — | CEP-1160 
1 4.0 20V p-p 80 @ 4.0kHz 7mA 14 7.0 7.6 4.5 102-1134-ND@ 2.45 2.23 1.78 1.48 1.30 — | CEP-1162 
4.0 30V p-p 92 @ 4.0kHz 11imA 24 7.3 10 7.0 102-1138-ND® 1.38 1.25 1.00 83 13 — | CEP-1112 
4.8 30V p-p 85 @ 4.8kHz 11mA 14 4 = 90 102-1617-ND@A 88 80 64 53 46 — | CPE-165 
4.8 30V p-p 80 @ 4.8kHz 10mA 13 2.5 = 35 102-1616-ND@A 94 85 68 57 49 — | CPE-163 
5.0 30V p-p 80 @ 5.0kHz gmA 16.5 4 = 95 102-1618-ND@A 1.24 1.13 90 75 65 — _| CPE-150 
3.0 30V p-p 90 @ 2.8kHz 10mA 30.2 75 15.24 5.5 102-1139-ND@ 1.82 1.65 1.32 1.10 96 — | CEP-1130 
2 4.0 20V p-p 82 @ 4.0kHz 7mA 17 7.6 10 3.5 102-1136-ND@ 1.51 1.38 1.10 92 80 — | CEP-1153 
4.0 30V p-p 84 @ 4.0kHz 6mA 22.1 5.3 10 3 102-1614-ND® 1.10 1.00 .80 67 58 — | CPE-813 
5.0 20V p-p 82 @ 5.0kHz 11mA 16.5 7.0 1 6.5 102-1135-ND@ 1.38 125 1.00 83 73 — _| CEP-1152 
3 2.5 50V p-p 80 @ 2.5kHz 7mA 102-1142-ND@ 1.54 1.40 1.12 93 82 — | CEP-1108 
2.8 30V p-p 92 @ 2.8kHz 10mA 29.5 5.2 = 120 102-1145-ND. 1.73 1.58 1.26 1.05 92 — | CEP-1126 
ri 41 30V p-p 90 @ 4.1kHz 12mA 24 5.0 = 95 102-1144-ND@ 1.38 125 1.00 83 .73 — | CEP-1110 
4.5 50V p-p 97 @ 4.5kHz 11mA 30 5.1 = 110 102-1620-ND@ 1.10 1.00 .80 67 58 — | CPE-827 
6.0 30V p-p 88 @ 6.0kHz 8mA 24 4 = 100 102-1619-ND® 1.29 1.18 94 78 68 — _| CPE-120 
5 4.0 25V p-p 75 @ 4.0kHz 3mA _ 27 = 16 102-1193-1-ND 1.79 1.63 1.30 1.08 _— 910.00/1,000 | CMT-1603 
41 25V p-p 70 @ 4.1kHz 5mA = 2.5 = 12.8 102-1195-1-ND@$ 2.37 2.15 1.72 1.43 — | 1204.00/1,000_| CMT-1303 
6 5.0 20V p-p 88 @ 5.0kHz 10mA 102-1194-5-ND® 2.37 2.15 Asv2 1.43 1.25 — _| CMT-1261 
7 41 25V p-p 70 @ 4.1kHz 4.5mA 9.0 17 = 11.0 102-1264-1-ND$ 2.64 2.40 1.92 1.60 — | 2688.00/2,000 | CMT-1102 
8 2.8 30V p-p 75 @ 2.8kHz 4mA 9.0 8.0 5.0 4.0 102-1283-ND@ 1.53 1.33 1.02 85 Wid — | CPE-171 
1 4.0 20V p-p 80 @ 4.0kHz 10mA 13.7 7.6 7.62 5.5 102-1612-ND® 1.90 1.73 1.38 1.15 1.00 — _| CPE-164 
17 4.0 30V p-p 84 @ 4.0kHz gmA 13 6 5 6 102-1613-ND@ 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CPE-168 
6.0 30V p-p 90 @ 4.1kHz 8mA 24 6.7 10 5.8 102-1615-ND@ 1.76 1.60 1.28 1.07 93 — | CPE-122 
21 3.3 30V p-p 93 @ 3.3kHz 10mA 24 10 12.5 5.5 102-1610-ND® 1.76 1.60 1.28 1.07 93 —_| CPE-502 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. +CutTape A Wire Leads 
Magnetic Audio Transducers — External Drive Type Re 
Resonant Operating SPL (dB) min. Current 
Frequency Voltage @ Resonant Consumption Dimensions — mm Digi-Key Price Each Tape & Reel CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H s E Part No. ill 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
1 3.0 1.0 ~ 1.7V O-p 70 @ 3.0kHz 80mA 6.6 3.5 3.2 3.3 | 102-1284-ND@ 1.89 1.64 1.26 1.05 95 — | CC-0601 
2.048 1~3VO0-p 80 @ 2.048kHz 20mA 16 14.0 7.6 7.0 | 102-1112-ND@A 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1601 
8 2.048 3~ 12V O-p 85 @ 2.048kHz 50mA 16 14.0 7.6 7.0 | 102-1113-ND@A 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1606 
2.048 6 ~ 18V O-p 85 @ 2.048kHz 40mA 16 14.0 7.6 7.0 | 102-1114-NDA 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1612 
9 2.4 4~8VO-p 85 @ 2.4kHz 40mA = = = = 102-1150-ND@A 2.09 1.90 1.52 1.27 1.11 — | CD-1206 
2.048 1~2VO-p 85 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 | 102-1151-ND@ 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(42) 
2.048 1~2VO-p 80 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 | 102-1152-ND@ 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(50) 
2.048 3~5V O-p 85 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 | 102-1153-ND@ 72 65 52 44 38 — | CEM-1203(42) 
10 2.048 1~2VO-p 70 @ 2.048kHz 35mA 12.0 5.5 6.5 5.5 | 102-1464-ND@ 88 -80 64 54 A7 — | CSQ-601BP 
2.048 1~2VO0-p 70 @ 2.048kHz 20mA 12.0 5.5 6.5 5.5 | 102-1463-ND@ 94 85 68 57 50 — | CSQ-706BP 
2.73 1~2VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1457-ND® 99 -90 2 -60 53 — | CST-911AP 
2.73 2~4VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1458-ND®@ .99 -90 72 60 53 — | CST-931AP 
2.73 4~6VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1459-ND@ 99 -90 72 -60 53 — | _CST-951AP 
2.4 1~3V0-p 80 @ 2.4kHz 40mA 12 9.5 6.5 5.5 | 102-1154-ND@A 83 715 60 50 44 — | CEM-1201S 
2.4 3~ 8VO-p 85 @ 2.4kHz 45mA 12 9.5 6.5 5.5 | 102-1155-ND@A 83 75 60 50 44 — | CEM-1206S 
11 2.4 6 ~ 16V O-p 85 @ 2.4kHz 40mA 12 9.5 6.5 5.5 | 102-1156-ND@A 83 75 60 50 44 — | CEM-1212S 
2.4 4.0 ~ 8.0V O-p 85 @ 2.4kHz 50mA 12 10.0 6.5 3.3 | 102-1269-ND® 80 .73 58 49 43 — | CCG-1206 
2.8 1~1.7V O-p 85 @ 2.8kHz 40mA 12 10 5.0 3.3 | 102-1169-ND@A 1.24 1.13 -90 75 66 — | CEM-14RO6CT 
2.73 2.5~45V0O-p| 87 @ 2.73kHz 100mA = 4.0 = 8.5 | 102-1197-1-ND@$ 2.28 2.08 1.66 1.38 _ 1162.00/1,000 | CSS-73B16K 
12 3.1 3 ~ 5.0V O-p 90 @ 3.1kHz 80mA = 3.2 = 8.5 | 102-1198-1-ND@+ 2.34 2.13 1.70 1.42 — 1190.00/1,000 | CSS-J4D20 
2.73 3~5V O-p 90 @ 2.73kHz 80mA _ 3.2 = 8.5 | 102-1456-1-ND@} 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000 | CSS-J4B20 
13 2.73 3~5V O-p 85 @ 2.73kHz 80mA = = = _ 102-1455-1-ND@$ 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000 | CSS-I4B20 
14 2.4 3 ~ 8.0V O-p 87 @ 2.4kHz 40mA = 6.5 = 12.8 | 102-1199-1-ND@ 1.79 1.63 1.30 = = 424.13/450 | CT-1205 
2.4 3.0 ~ 7.0V O-p 88 @ 2.4kHz 60mA = 6.5 = 12.8 | 102-1266-1-ND@+ 1.60 1.45 1.16 = = 269.12/320 | CT-1205H 
15 2.73 2 ~ 4.5V O-p 90 @ 2.73kHz 80mA = = = = 102-1202-ND@ 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 — | CST-934AS 
16 2.73 2.5~4.5VO-p| 85 @ 2.73kHz 110mA. = = = = 102-1265-1-ND@$ 1.82 1.65 1.32 = = 462.00/500 | CCV-084B16 
17 2.0 2.0 ~ 4.0V O-p 85 @ 2.0kHz 90mA 12.0 3.8 6.5 5.5 | 102-1286-ND@ 87 76 58 49 44 — | CSQG703BP 
2.73 1~2VO0-p 85 @ 2.73kHz 80mA 12.0 6.0 6.5 5.5 | 102-1465-ND@ 80 73 58 49 43 — | CSQ-RP/E 
18 2.73 1~2VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1460-ND@ 1.05 95 76 64 56 — | CST-911RP/A 
2.73 2~4VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1461-ND@ 1.05 95 76 64 56 — | CST-931RP/A 
2.73 4~6VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1462-ND® 1.05 95 76 64 56 — | CST-951RP/A 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. +CutTape A Wave solderable and washable (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2238 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Guu inc Audio Transducers (con, 


Piezo Ceramic Audio Transducers — Self Drive Type with Feedback 


Resonant Operating SPL (dB) min. Current 

Frequency Voltage @ Resonant Consumption Dimensions —- mm Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss (b Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
19 3.2 3 ~ 28VDC 74 @ 12VDC 7mA 24 10 = 6.5 102-1146-ND* 1.60 1.45 1.16 97 .85 | CEP-1123 
20 3.3 3 ~ 28VDC 82 @ 12VDC 7mA 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 | CEP-1173 
21 3.2 3 ~ 28VDC 72 @ 12VDC 7mA @ 12VDC 24 10 = 5.5 102-1611-ND 2.15 1.95 1.56 1.30 1.13 | CPE-503 


* Feedback circuit required 


Buzzers Dimension in mm 


Audio Indicators Digi Reel” 
Resonant Input SPL (dB) Max. Current 
Frequency Voltage Min. @ Consumption Dimensions - mm Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.| (kHz) Range Voltage (mA) D H s L Mode Part No. 1 10 100 | Part No. 
Piezo Buzzers with Drive Circuits 
3.0 3 ~ 20VDC 85@12VDC | 11@12VDC | 24.2 | 16.0 | 15.0} 6.0 Continuous 102-1116-ND@ 3.41 3.10 2.48) CEP-2202A 
3.0 3 ~ 20VDC 85 @ 12VDC 11 @12VDC | 24.2 | 16.0 | 15.0) 6.0 Continuous 102-1117-ND@A 3.71 3.38 2.70 | CEP-2202AS 
1 3.4 3 ~ 20VDC 78@12VDC | 15@12VDC | 24 | 90 |] 15 | 55 Continuous 102-1119-ND® 2.50 2.28 1.82) CEP-2224 
3.5 3 ~ 20VDC 93@12VDC | 10@12VDC | 31.3) 16 | 17.5) 6.0 Continuous 102-1118-ND@ 3.49 3.18 2.54) CEP-2272A 
44 3 ~ 16VDC 70 @ 12VDC 7@12VDC_| 13.7 | 7.6 | 7.62 | 6.2 Continuous 102-1115-ND@A 2.64 2.40 1.92 | CEP-2242 
27 3 ~ 20VDC 76@12VDC | 10@12VDC | 24 | 83 | — | 100 Continuous 102-1630-ND® 2.81 2.55 2.04 | CPE-220 
9 3.5 3 ~ 20VDC 93@12VvDC | 10@12VDC | 32 | 13.5) — | 140 Continuous 102-1120-ND® 3.27 2.98 2.38) CEP-2260A 
45 3 ~ 28VDC 83@12VDC | 13@12VDC | 24 5 — | 120 Continuous 102-1621-ND@ 1.76 1.60 1.28 | CPE-121 
25~38| 6~18VDC 88@12vDC | 17@12vDC | 32 | 23 | — | 140 Continuous 102-1121-ND 6.13 5.58 4.46 | CEP-2280 
3.5 3 ~ 28VDC 85 @ 12VDC 6 @ 12VDC 28 | 254) — | 150 Continuous 102-1122-ND@ 4.26 3.88 3.10) CEP-2250 
3 3.5 4 ~ 28VDC 87 @ 12VDC 6 @ 12VDC 28 | 254) — | 150 Continuous 102-1632-ND@ 5.39 4.90 3.92 | CPE-253 
3.5 4 ~ 28VDC 82 @ 12VDC 5 @ 12VDC 28 | 25.4 | — | 150 Continuous 102-1631-ND@ 5.39 4.90 3.92 | CPE-251 Fig. 7 
0.3 9 ~ 14VDC 89@12VvDC | 70@12VDC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1645-ND® 6.71 6.10 4.88 | CPE-460 | | 80 (CPE-243) 
2.8  |30~120VAC/DC] 88@110VAC | 7@110VAC | 41.8} 22 | — | 140 Continuous 102-1125-ND@ 5.45 4.95 3.96 | CEP-4411AC | 95 | 85 | ete 
28 3 ~ 16VDC 102@12VDC | 40@12VDC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1641-ND@ 6.60 6.00 4.80) CPE-420 [a= | 
28 3 ~ 20VDC 88@12VvDC | 10@12VDC | 41.8] 16 | — | 145 Continuous 102-1640-ND® 5.83 5.30 4.24 | CPE-353A 
28 3 ~ 20VDC 92@12vDC | 12@12vDC | 41.8] 16 | — | 140 Continuous 102-1637-ND® 4.02 3.65 2.92 | CPE-350A 
28 3 ~ 28VDC 81 @ 12VDC 8@12VDC | 41.8} 16 | — | 140 Continuous 102-1639-ND@ 4.95 4.50 3.60) CPE-353 
4 28 3 ~ 28VDC 81 @ 12VDC 6@12VvDC | 41.8} 16 | — | 140 Continuous 102-1638-ND@ 5.17 4.70 3.76) CPE-351 
28 3 ~ 28VDC 85 @ 12VDC 7@12vDC | 41.8} 16 | — | 140 Continuous 102-1636-ND® 3.36 3.05 2.44 | CPE-350 
3 60 ~ 250VAC/DC} 92 @ 220VAC | 13@220VAC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1644-ND® 6.60 6.00 4.80) CPE-422AC 
34 3 ~ 20VDC 73@12VvDC | 14@12VDC | 23.8] 14.5 | — | 110 Continuous 102-1629-ND@ 3.00 2.73 2.18 | CPE-200 SpA iBiaal| 
34 3~30VAC/DC | 89 @12VAC 8@12VAC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1643-ND® 4.79 4.35 3.48] CPE-400AC (mse 
3.5 3 ~ 28VDC 86 @ 12VDC 5@12VDC | 33.7] 145 | — | 140 Continuous 102-1634-ND® 2.92 2.65 2.12) CPE-270 ISealed Type 
3.5 8 ~ 18VDC 96@12VDC | 12@12VDC | 33.7] 14.5) — | 140 Continuous 102-1635-ND@ 4.02 3.65 2.92) CPE-270H 
3.5 8 ~ 18VDC 92@12vDC_| 12@12vDC_| 32 | 13.5 | — | 140 Continuous 102-1633-ND@ 4.24 3.85 3.08 | CPE-260H 
5 4.0 3 ~ 20VDC 83 @ 12VDC 8 @ 12VDC —-/|/-/-/-— Continuous 102-1196-5-ND® 3.96 3.60 2.88 | CMI-1240 
7 5.0 9 ~ 16VDC 8s0@12vDC | 35@12vDC | — | — | — | — Continuous 102-1281-ND@* 7.38 6.40 4.92 | CPE-243 
5.0 9 ~ 16VDC s0@i2vdc_| 35@i12vDC | — | — | — | — Continuous 102-1468-ND@ 6.85 6.23 4.98 | CPE-244 Maanra 
8 28 6 ~ 14VDC 85@12vDC_ | 35@12vdc | — | — | — | — Continuous 102-1282-ND@* 8.97 7.78 5.98 | CPE-267 Label 
3.6 6 ~ 28VDC 82@12VDC | 10@12VDC | 31.5] 195 | — | — Continuous 102-1656-ND® 12.32 11.20 8.96 | CPE-753 
3.6 6 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 7@12VDC | 31.5} 195 | — | — |Continuous/Fast Pulse | 102-1657-ND® 14.91 13.55 10.84 | CPE-755 ©) 
3.6 6 ~ 28VDC 79 @ 12VDC 9@12VDC | 31.5] 195 | — | — |Continuous/Slow Pulse) 102-1658-ND® 14.25 12.95 10.36 | CPE-757 Sound 
3.6 6 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 8@12VDC | 31.5] 195 | — | — |Continuous/Fast Pulse | 102-1659-ND® 14.25 12.95 10.36 | CPE-755S Soe. 
12 3.6 4 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 7@12vDC | 31.5] 195 | — | — Continuous 102-1660-ND@ 12.32 11.20 8.96 | CPE-750P 
3.6 6 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 8@12VDC | 31.5] 195 | — | — |Continuous/Fast Pulse | 102-1661-ND® 14.91 13.55 10.84 | CPE-755P ag Masking 
3.6 .7 ~ 15VDC 98@12VvDC | 20@12VDC | 315) 195) — | — Continuous 102-1662-ND® 14.58 13.25 10.60 | CPE-750PA a) |g ee 
3.6 4 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 8@12VvDC | 31.5] 195 | — | — Continuous 102-1654-ND@ 10.07 9.15 7.32 | CPE-750 { 
3.6 6 ~ 28VDC 76 @ 12VDC 9@12vDC_ | 31.5 | 195 | — | — Continuous 102-1655-ND® 12.32 11.20 8.96 | CPE-751 | = Potting Sound 
13 25 3 ~ 16VDC 100@12VDC_| 58@12VvDC | 50 | 37.5 | — | 150 Continuous 102-1642-ND@ 9.74 8.85 7.08 | CPE-960 y Pinleslon hole 
3.3 3 ~ 20VDC 81@12VDC | 13@12VDC | 238] 122] 12 | 6 Continuous 102-1625-ND@ 3.05 2.78 2.22 | CPE-223 
3.4 3 ~ 20VDC 86 @ 12VDC 9@12VDC | 245] 16 | 12 | 6 Continuous 102-1626-ND@ 3.00 2.73 2.18 | CPE-203 
14 3 8 ~ 18VDC 96@12VvDC | 11@12VDC | 32 | 147] 17.5) 6 Continuous 102-1627-ND® 4.84 4.40 3.52) CPE-276H 
28 3 ~ 28VDC 89@12VvDC | 10@12VDC | 42 | 14 | 254) 65 Continuous 102-1628-ND® 3.74 3.40 2.72 | CPE-352 
3.2 8 ~ 18VDC 85@12VDC | 10@12VDC | 23.3 | 10.2 | 17.5) 6.5 Continuous 102-1624-ND@ 4.02 3.65 2.92 | CPE-232H 
3.2 8 ~ 18VDC 85@12VDC_| 10@12VDC | 23.3 | 10.2 | 15 | 6.5 Continuous 102-1623-ND@ 3.96 3.60 2.88 | CPE-222H 
15 3.2 3 ~ 20VDC 75@12vDC_ | 10@12VDC | 24 | 10 | 125) 55 Continuous 102-1622-ND@ 3.41 3.10 2.48 | CPE-522 
Magnetic Buzzers with Drive Circuits — RoHS Compliant 
24 4~7VDC 90 @ 5VDC 30 @ 5VDC —/| 10 | — | 128 Continuous 102-1200-1-ND¥ 272 2.48 1.98) CT-1205C 
24 4~7VDC 90 @ 5VDC 30 @ 5VDC — | 10 | — | 128 Continuous 102-1200-2-NDt 459.36/320 | CT-1205C 
6 24 4~7VDC 88 @ 5VDC 30 @ 5VDC — | 74 | -— | 128 Continuous 102-1267-1-ND$ 2.72 248 1.98 | CT-1205CL 
24 4~7VDC 88 @ 5VDC 30 @ 5VDC — | 71 | — | 128 Continuous 102-1267-2-NDt 645.98/450 | CT-1205CL 
24 8 ~ 15VDC 85@12vDC | 30@12vDC | — | 71 | — | 128 Continuous 102-1268-1-ND$ 2.72 2.48 1.98] CT-1212CL 
24 8 ~ 15VDC 85@12vDC_ | 30@12vDC | — | 7.1 | — | 128 Continuous 102-1268-2-NDt 645.98/450__| CT-1212CL 
9 2.73 4~7VDC 80 @ 5VDC 385@5VDC_ | 96 | 5.0 | 5.0 | 5.5 Continuous 102-1285-NDA 1.98 1.72 1.32 | CX-0905C 
40 2.2 4~7VDC 85 @ 6VDC 50@6VDC | 16.0} 14.0 | 7.6 | 7.0 Continuous 102-1466-ND 242 2.20 1.76 | CX-1606C 
2.2 8 ~ 16VDC 85@12VDC_ | 35@12VDC | 16.0| 14.0 | 7.6 | 7.0 Continuous 102-1467-ND 2.42 2.20 1.76 | CX-1612C 
1 2.3 8 ~ 16VDC 85@12vDC | 35@12vDC | — | — | — | — Continuous 102-1123-NDA 2.31 2.10 1.68 | CEM-1212C 
2.3 4~7VDC 85 @ 5VDC 35 @ 5VDC —/|-/|-|/]- Continuous 102-1124-NDA 2.31 2.10 1.68 | CEM-1205C 
@ RoHS Compliant A Wave Solderable and Washable +tTapeandReel +¢CutTape * Waterproof 
Piezo Telephone Ringer Rol ; 9-15VDC 
Buzzer 
Sound | Electrostatic | Input 2 Operates from 9-15VDC. 
Pressure | Capacitance | Voltage | Digi-Key Price Each CUI Inc. ——S . 
Level (@ 1kHz) | (Max.) | Part No. 1 10 100 500 1,000] Part No. : Case size: 23mm(L) x 15mm(W) x 13.5mm(H) 
81dB @ mounting hole centers at 27mm. 
tT tke | 43:000PF | 30Vp-p | 102-1132-ND 1.71 1.55 1.24 1.03.90 | CEP-1141 STOUR. fc tte $2.88/1; $26.40/10 Aerial 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2239 


Gu INC Buzzers (cont) 


Solid State Buzzers 


15.5041 


Current 
Input Voltage SPL (dB) min. Consumption Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Range @ Voltage (Maximum) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 8 ~ 18VDC 77 @ 12VDC 25mA @ 12VDC 102-1650-ND 4.24 3.85 3.08 2.57 2.23 CS-3212 
20 ~ 28VDC. 76 @ 24VDC 20mA @ 24VDC 102-1651-ND 4.24 3.85 3.08 2.57 2.23 CS-3224 
2 4~8VDC 75 @ 6VDC 25mA @ 6VDC 102-1652-ND 4.40 4.00 3.20 2.67 2.32 CS-8406 
8 ~ 16VDC 77 @ 12VDC 30mA @ 12VDC 102-1653-ND 4.40 4.00 3.20 2.67 2.32 CS-8412 
20 ~ 28VDC. 76 @ 24VDC 24mA @ 24VDC 102-1649-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 245: CS-3624 
3 8 ~ 16VDC 79 @ 12VDC 30mA @ 12VDC 102-1648-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 CS-3612 
4~8VDC 75 @ 6VDC 45mA @ 6VDC 102-1647-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 CS-3606 
2~4VDC 75 @ 3VDC 50mA @ 3VDC 102-1646-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 CS-3603 


Piezoelectric Ceramic Buzzer Elements 


Resonant| Resonant | Electrostatic) Input 
Dimensions —- mm Frequency| Impedance Capacity Voltage Price Each CUI Inc. 
A B ili if (kHz) (Maximum Q)| (@ 1kHz) (Max.) 1 10 100 500 1,000| Part No. 
Fig. 1 — Standard Type 
20.00 | 14.60 | 0.43 | 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p | 102-1126-ND® 1.02 93 74 62 .54 | CEB-20D64 
27.00 | 19.80 | 0.53 | 0.25 4.6 250 16,000pF | 20Vp-p |102-1127-ND@ 110 1.00 .80 67 .58 |CEB-27D44 
35.00 | 25.00 | 0.53 | 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p | 102-1128-ND@® 143 1.30 1.04 87.76 | CEB-35D26 
44.00 | 25.00 | 0.23 | 0.10 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p | 102-1170-ND 162 148 1.18 -98 _.86 | CEB-44D06 
Fig. 2 — Feed Back Type 
20.00 | 15.00 | 0.43 | 0.20 6.4 400 10,000pF 30V p-p | 102-1129-ND@ 1.18 1.08 86 72 63 | CEB-20FD64 
27.00 | 20.00 | 0.51 | 0.25 4.5 500 16,000pF 30V p-p | 102-1130-ND 1.21 1.10 88 74 64 | CEB-27FD44 
35.00 | 25.00 | 0.53 | 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p | 102-1131-ND 1.57 143 1.14 95  .83 | CEB-35FD29 
@ RoHS Compliant 
| A 
udio Piezo Buzzer Elements 
Resonant Max. Input 
Dimensions — mm Frequency | Capacitance Voltage Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. D d 7 (kHz) (pF) (Vpp) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
9.9 74 0.12 7 10,000 15 668-1000-ND .96 88 70 59 AB1070B 
12 9 0.21 9 8,000 30 668-1001-ND .96 88 -70 59 AB1290B 
15) 8.4 0.2 41 8,000 15 668-1002-ND .96 88 70 59 AB1541 
15 8.9 0.21 4.8 7,500 20 668-1003-ND .96 88 70 59 AB1548B 
20 15 0.1 2.5 80,000 30 668-1004-ND .96 88 70 59 AB2025B 
20 15 0.28 4 25,000 30 668-1006-ND .96 88 -70 59 AB2040B 
20 15 0.42 6.5 14,000 30 668-1007-ND .96 88 -70 59 AB2065B 
1 20 15 0.43 7.2 10,000 30 668-1008-ND .96 88 -70 59 AB2072S 
27 14.6 0.53 3.4 13,000 30 668-1012-ND .96 88 -70 59 AB2734B 
27 20 0.23 2 45,000 30 668-1009-ND .96 88 10 59 AB2720B 
27 20 0.22 2.5 45,000 20 668-1010-ND .96 88 70 59 AB2725S 
27 20 0.26 2.6 50,000 30 668-1011-ND .96 88 -70 59 AB2726B 
27 20 0.5 4.6 16,000 20 668-1013-ND .96 88 70 59 AB2746B 
35 25 0.53 2.6 30,000 30 668-1015-ND 1.60 1.45 1.16 .97 AB3526B 
4 32 0.15 1.3 150,000 30 668-1017-ND 1.60 1.45 1.16 .97 AB4113B 
50 44 2.2 1.2 65,000 30 668-1190-ND 2.72 2.48 1.98 1.65 APS4812B-LW100-R 
2 20 15 0.21 3.7 20,000 30 668-1005-ND .96 88 -70 59 AB2036AF 
35 25 0.58 2.9 25,000 30 668-1016-ND 1.60 1.45 1.16 97 AB3529BF 
3 34.6 25 0.63 3.2 30,000 30 668-1014-ND 1.60 1.45 1.16 97 AB3432F 


Magnetic Audio Indicators 


Dimensions in mm 


+906 (2) 


Operating Resonant Rated 
Voltage Rated Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) Voltage (kHz) (dB) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 8.0 ~ 16 12 2.3 85 30 PCB Pin 668-1018-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1223-TWT-12V-R 
3.0 ~ 7.0 5 2.3 85 30 PCB Pin 668-1019-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1223-TWT-5V-R 
2 8.0 ~15 12 2.2 85 30 PCB Pin 668-1020-ND 3.80 3.45 2.76 2.30 Al-1622-TWT-12V-R 
4.0 ~ 8.0 5 2.2 85 30 PCB Pin 668-1021-ND 3.80 3.45 2.76 2.30 Al-1622-TWT-5V-R 
3 8.0 ~ 15 12 24 85 30 SMD 668-1022-5-ND 7.07 6.43 5.14 4.27 SMI-1324-TW-12V-R 
4 4.0 ~ 7.0 5 2.4 88 30 SMD 668-1023-5-ND 7.07 6.43 5.14 4.27 SMI-1324-TW-5V-2-R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2240 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sour Piezo Audio Indicators 


Dim. in mm 


* 668-1029-ND = 06.2 
668-1030-ND = 96.8 
** 668-1026-ND = 23.8 

668-1028-ND = 23.8 


ieeiese Fig. 16 
E 
< Bea UL 1007 AWG #26 
7 943 | G25) SS 
aa TH = [peo 150— 
jae 9.5 —}-_— 80 —+ 
i 6.0--) 
UL 10077 
| aa LF AWG #22 
25.4—| 
Operating Rated Resonant Dim. Rated 
Voltage Voltage Frequency SPL il Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) (vDC) (kHz) (dB) (mm) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 3~16 12 4.0 80 = 7 PCB Pin 668-1024-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1440-TWT-12V-R 
2 3 ~ 20 12 3.1 85 = 15 PCB Pin 668-1025-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2331-TWT-R 
3 3 ~ 20 12 2.9 95 16 8 PCB Pin 668-1026-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-12V-3-R 
3 8~18 12 2.9 95 16 10 PCB Pin 668-1027-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-2-R 
3 3 ~ 20 12 2.9 100 16 10 PCB Pin 668-1028-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-R 
3 3~16 12 3.7 100 18 8 PCB Pin 668-1029-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2437-TWT-R 
3 8~18 12 3.8 95 17.2 8 PCB Pin 668-1030-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2438-TT-R 
4 3.3 ~ 24 12 3.2 90 = 10 PCB Pin 668-1031-ND 4.68 4.25 3.40 2.83 Al-2532-ST-R 
5 3 ~ 28 12 1.8 87 = 13 PCB Pin 668-1032-ND 5.03 4.58 3.66 3.04 Al-3018-TWT-R 
6 3 ~ 28 12 4.5 90 = 5 Wire 668-1033-ND 3.69 3.35 2.68 2.23 Al-3245-TF-LW95-R 
va 4~28 12 3.6 90 = 8 Screw 668-1034-ND 16.36 14.88 11.90 9.88 Al-3736-P-C28-R 
8 3 ~ 20 12 3.3 95 = 8 PCB Pin 668-1035-ND 9.74 8.85 7.08 5.88 Al-4033-TWT-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1036-ND 18.65 16.95 13.56 11.26 Al-4228-P-C18-R 
9 60 ~ 250T 220VAC 2.8 94 29.5 18 Screw 668-1037-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-C250-R 
i) 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1038-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-C28D-R 
9 6 ~ 28 12 2.8 88 20 10 Screw 668-1039-ND 18.65 16.95 13.56 11.26 Al-4228-P-C28-R 
9 10 ~ 48 12 2.8 86 20 3 Screw 668-1040-ND 29.07 26.43 21.14 17.55 Al-4228-P-C48-R 
9 6~16 12 2.9 86 20 an Screw 668-1041-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-CH16-R 
9 30 ~ 120¢ 110VAC 2.8 92 20 20 Screw 668-1042-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-FP120-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1043-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-FP18-R 
9 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1044-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-FP28D-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1045-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-SP18-R 
9 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1046-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-SP28D-R 
9 6 ~ 28 12 2.8 88 20 6 Screw 668-1047-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-SP28-R 
10 6~16 12 2.9 88 = 10 Fast-On 668-1048-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-S-FP16-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 106 = 10 Wire 668-1049-ND 4.76 4.33 3.46 2.88 Al-4228-TF-LW140-3-R 
W 3 ~ 28 12 2.8 95 = 7 Wire 668-1050-ND 4.18 3.80 3.04 2.53 Al-4228-TF-LW140-4-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 95 = 10 Wire 668-1051-ND 7.87 7.15 §.72 4.75 Al-4228-TF-LW140-FP-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 98 = 10 Wire 668-1052-ND 7.87 7.15 5.72 4.75 Al-4228-TF-SP-LW145-R 
12 3 ~ 28 12 2.8 99 = 10 PCB Pin 668-1053-ND 4.32 3.93 3.14 2.61 Al-4228-TWT-R 
13 4~28 12 2.8 97 = 8 Screw 668-1054-ND 11.99 10.90 8.72 7.24 Al-4328-P-C28-2-R 
13 4~28 12 2.9 88 = 6 Screw 668-1189-ND 10.76 8.37 7A7 6.58 Al-4329-P-SP28-R 
13 30 ~ 120 110 2.8 98 = 17 Screw 668-1188-ND 14.78 11.50 9.86 9.04 Al-4328-P-C120D-R 
14 5~ 14 12 2.9 107 = 35 PCB Pin 668-1055-ND 6.35 5.78 4.62 3.84 X-2629-TWT-R 
15 1.5~12 6 3.3 106 = 9 Wire 668-1056-ND 9.19 8.35 6.68 5.55 X-4033-TF-LW80-R 
16 4~28 12 3.5 92 = 5 Wire 668-1057-ND 8.03 7.30 5.84 4.85 XL-2835-TF-FP-LW150-R 
16 3 ~ 28 12 3.5 95 = 6 Wire 668-1058-ND 8.03 7.30 5.84 4.85 XL-2835-TF-LW150-R 
17 9~16 12 5.0 95 = 35 Wire 668-1059-ND+ 12.90 11.73 9.38 7.79 Al-1450-TW-LW80-WP-R 


t+ AC/DC Voltage + Waterproof 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2241 


ao Audio Transducers 


Feedback 


Fig. 23 


10 ~ 
f j= 1.0 (4) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


$¢Tray § Tube 


A Top Sound Port 


Operating | Resonant Cut Tape 
Voltage | Frequency) SPL | Current Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Projects Unlimited 
Fig. (Vpp) (kHz) (dB) (mA) _| Terminal} Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Piezo Audio Transducers — External Drive Type 

1 1~20 3.8 80 1.0 PCB Pin | 668-1101-NDt 2.12 1.93 1.54 = — | AT-1438-TWT-R 

2 1~30 4.0 78 1.0 PCB Pin | 668-1111-NDt 1.68 1.34 aaa _ — | AT-1740-TT-R 

3 1~30 3.5 75 3.0 PCB Pin | 668-1102-ND$ 1.79 1.63 1.30 = — | AT-2235-TT-R 

4 1~30 4.0 80 1.0 PCB Pin | 668-1103-ND4 1.79 1.63 1.30 _ — | AT-2440-TWT-R 

5 5 ~ 24 3.2 90 10 PCB Pin | 668-1104-ND$ 2.28 2.08 1.66 = — | AT-2532-ST-R 

6 3~ 28 3.0 93 8.0 PCB Pin | 668-1105-ND$ 2.28 2.08 1.66 = — | AT-2830-TWT-R 

7 3 ~ 28 2.5 85 7.0 PCB Pin | 668-1106-ND4 4.59 4.18 3.34 _ — | AT-3425-TWT-R 

8 3~ 28 2.8 92 7.0 PCB Pin | 668-1107-ND$ 2.86 2.60 2.08 = — | AT-4228-TWT-F-R 
9 1~25 41 75 5.0 SMD 668-1108-1-ND 3.84 3.20 2.56 | 1,000 1856.00 | SMT-1341-T-R 

10 1~25 4.0 70 3.0 SMD 668-1110-1-ND 2.61 2.18 1.74 | 800 1009.60 | SMT-1640-S-R 

11 1~30 4.0 90 3.0 SMD 668-1109-1-ND 3.21 2.68 2.14 | 300 513.60 | SMT-2240-TW-R 

Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 

12 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1060-1-ND 3.51 2.93 2.34 | 2,000 | 1697.00/M | SMT-0540-S-R 

12 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1192-1-ND& 3.99 3.33 2.66 | 2,000 | 1929.00/M 

13 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1061-1-ND 3.66 3.05 2.44 | 2,000 | 1769.00/M 

14 2~5 2.7 85 120 SMD 668-1062-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 

15 4~6 2.0 70 70 SMD 668-1063-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 

15) 25~45 21 87 90 SMD 668-1064-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0821-S-R 

15 2~5 2:1 87 90 SMD 668-1065-1-ND& 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0821-T-R 

15 3~7 2.3 87 70 SMD 668-1066-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0823-: 

15) 25~4.5 2.5 87 90 SMD 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825-: 

15 | 25~45 2.5 87 90 SMD 668-1070-1-ND& 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825- 

15) 25~45 2.7 87 90 SMD 668-1072-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0827-: 

15 2~5 3.6 90 90 SMD 668-1075-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0836-: 

16) 25~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1068-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825-: 

16) 25~45 2.7 85 90 SMD 668-1069-1-ND& 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825- 

16 | 25~4.5 27 85 90 SMD 668-1073-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0827-: 

17) 25~45 2.63 90 90 SMD 668-1071-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0826-: 

17) 25~45 2.7 85 100 SMD 668-1074-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0827-S-R 

18) 25~4.5 2.73 85 60 SMD 668-1193-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 600 1296.60 | SMT-0827-SW-3V-R 
18 4~6 2.73 85 80 SMD 668-1194-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 600 1296.60 | SMT-0827-SW-5V-R 
19 1~2 2.73 85 100 SMD 668-1076-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 1,000 2378.00 | SMT-0927-S-3-R 
19 2~4 2.73 85 100 SMD 668-1077-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 1,000 2378.00 | SMT-0927-S-4-R 
19 3~7 2.73 85 80 SMD 668-1078-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 1,000 2378.00 R 
20 2~4 2.73 85 80 SMD 668-1079-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 800 1902.40 

21 25~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1080-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

21 2.5~4.5 rae 87 90 SMD 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

22 1~2 2.7 85 80 SMD 668-1083-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

22) 2.5~4.5 27: 85 80 SMD 668-1082-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

23 3~46 2.83 93 100 SMD 668-1084-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

23 3~4.6 2.83 90 100 SMD 668-1085-1-ND& 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 | SMT-1028-T-R 

24 2~5 2.0 80 35 SMD 668-1086-5-ND§ 3.55 3.23 2.58 = — | SMT-1220-TW-R 
24 1~3 2.4 80 40 SMD 668-1087-5-ND§ 3.55 3.23 2.58 = — | SMT-1224-TW-R 
25 1~3 2.4 80 30 SMD 668-1089-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 _— — | SMT-1324-TW-1V-R 
25 4~8 2.4 85 40 SMD 668-1090-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 = — | SMT-1324-TW-5V-R * 668-1099-ND =3.3 
25 8~ 16 24 85 40 SMD 668-1088-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 = — | SMT-1324-TW-12V-R ** 668-1099-ND = 10 
26 4~8 2.4 85 40 SMD 668-1091-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 i — | SMT-1324-TW-R 
27 | 1.2~1.7 27 85 80 SMD 668-1092-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

27 3~4.5 27 87 90 SMD 668-1093-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

27 4~7 2.7 87 90 SMD 668-1094-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

28 3~7 2.7 85 80 SMD 668-1095-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

28 3~7 27. 85 80 SMD 668-1096-1-ND& 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 | SMT-1427-T-R 

29 1~3 2.048 85 10 PCB Pin | 668-1097-ND$ 1.07 98 78 = — | AT-1220-TT-R 

30 3~8 2.4 85 40 PCB Pin | 668-1098-ND$ 1.43 1.30 1.04 = — | AT-1224-TWT-R 
30 1~1.7 2.8 85 40 PCB Pin | 668-1099-ND$ 1.43 1.30 1.04 = — | AT-1228-TT-R 

31 4~8 2.048 85 40 PCB Pin | 668-1100-ND$ 1.84 1.68 1.34 = — | AT-1620-TWT-R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Rated Operating Sound Current Operating Cut Tape 
Frequency Voltage Pressure Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reelt Soberton 
Fig. (kHz) (V) o-p Level (mA) (°C) Terminal | Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
Reflowable SMD Type — External Drive 
1 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1001-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-01BH 
2.30 2~4 87dB min. @ 2.30kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1005-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-03BL 
2 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1006-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-03BH 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1007-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 = = ST-03CH 
2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1009-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-04BH 
3 3.20 2~4 87dB min. @ 3.20kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1010-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-04BT 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1011-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 | 1,000 1463.28 ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
4 2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1013-ND$ 1.27 79 58 51 = = GT-0930RP2 
3.10 4~6 85dB min. @ 3.10kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1014-ND$ 1.27 79 58 51 = = GT-0950RP3 
5 2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1032-1-ND 98 82 66 55 _ = GT-0903A 
2.73 4~6 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1033-ND$ 99 83 66 55 = = GT-0905A 
6 2.048 1.5~2 80dB min. @ 2.048kHz 10 max. -20 ~ 60 PCB 433-1020-ND$ 92 54 37 32 = = GT-111P 
e 2.048 1~4 70d0B min. @ 2.048kHz 15 max. -20 ~ 60 PCB 433-1023-ND$ 92 54 37 32 _ = GT-111PS 
8 2.73 1-2 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -20 ~ 60 PCB 433-1025-ND$ 92 54 37 32 _— = GT-12QP-3 
Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
9 2.3 4.2 1-2 85dB min. @ 2.30kHz 35 max. -30 ~ 85 PCB 433-1027-ND$ 87 51 35 30 = = WT-1201 
2.3 +.2 4~6 85dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 PCB 433-1028-ND$ 87 51 35 -30 = = WT-1205 
Washable Type — Self-Contained Drive — RoHS Compliant 
244.4 1.4~3 >75dB min. @ 2.40kHz <20 -20 ~ 70 SMD 433-1043-1-ND 3.06 2.04 1.67 —| 320 489.60 WST-1310S -1 
10 2.34.3 4~7 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD 433-1044-1-ND 3.06 2.04 1.67 —| 320 489.60 WST-1310S -2 
2.34.3 8~15 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD 433-1045-1-ND 3.06 2.04 1.67 — = _ WST-1310S -3 
3.10 1.4~2 >75dB @ 3.10kHz <25 -20 ~ 70 PCB 433-1079-ND¥ 1.81 1.18 90 80 = = WST-1201BX 
3.10 2~5 >82dB @ 3.10kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1080-ND$ 1.81 1.18 90 80 = = WST-1203-BX 
1 2.3 4.5 2~5 >82dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1047-ND$ 1.82 117 90 80 = = WST-1203UX 
3.10 3~7 >83dB @ 3.10kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1081-ND$ 1.81 1.18 90 80 _ = WST-1206BX 
3.10 9~15 >83dB @ 3.10kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1082-ND$ 1.81 1.18 90 -80 = = WST-1212BX 
12 2.3 4.2 4~6 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1029-ND$ 1.81 1.18 -90 .80 = = WST-1205S 
13 2.24.3 8~ 16 85dB min. @ 2.20kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1030-ND$ 2.30 1.50 1.15 1.01 = = WST-1612S 
Piezoelectric Buzzers 
External Drive Circuit — RoHS Compliant 
14 5.5 +0.7 1-30 290 @5.5 <8 -20 ~ 70 Wire 433-1054-ND 97 58 42 36 = = PT-2404 
Drive Circuit Built-In — RoHS Compliant 
15 4.0 +0.5 3-16 280 @ 4.0 <7 -20 ~ 70 PCB 433-1065-ND 2.86 2.39 1.91 1.59 = = PB-1408-1 
4.8 +0.4 3-16 285 @ 4.8 <10 -20 ~ 70 PCB 433-1066-ND 3.32 2.16 1.66 1.47 = = PB-1408-2 


@ RoHS Compliant —t¢ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND.  $ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2243 
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* 490-4698-ND= 22.0 
Resonant Operating Minimum Operating 
Frequency Voltage SPL Capacitance Temperature Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (pF) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
490-4683-1-ND+ 1.82 1.58 1.46 PKLCS1212E4001-R1 
i a eats e eeee oMD 490-4683-2-NDt 849.00/1,000 PKLCS1212E4001-R1 
2 1 40Vp-p 70 40,000 -20~70 Wire 490-4684-ND 1.92 1.59 1.24 PKM34EWH1101C 
1:2 60Vp-p 70 32,000 -20~70 Wire 490-4685-ND 1.88 1.56 1.21 PKM34EWH1201C 
3 1.0 30Vp-p 75 68,000 -20~70 Wire 490-4686-ND 2.82 2.34 1.82 PKM44EWH1001C 
1.2 40Vp-p 68 40,000 -20~70 PCB Pin 490-4687-ND 2.92 2.42 1.88 PKM33EPH1201C 
5 2.0 25Vp-p 70 34,000 -20~70 PCB Pin 490-4688-ND 1.23 1.02 80 PKM17EPP-2002-B0 
4.0 25Vp-p 72 7,000 -20~70 PCB Pin 490-4694-ND 88 13 57 PKM17EPPH4001-B0 
6 2.0 7.0Vp-p 72 40,000 -20~70 Wire 490-4689-ND 2.97 2.46 1.91 PKM17EWH2001 
7 2.0 25Vp-p 75 17,000 -20~70 PCB Pin 490-4690-ND 1.38 4.16 89 PKM22EPH2001 
2.0 25Vp-p 70 19,000 -20~70 PCB Pin 490-4691-ND 98 82 63 PKM22EPPH2001-B0 
8 40 25Vp-p 75 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4692-ND 1.04 86 67 PKM22EPPH4001-B0 
40 25Vp-p 85 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4695-ND 1.42 94 13 PKM22EPPH4007-B0 
9 4.0 25Vp-p 75 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4693-ND 1.04 87 67 PKM22EPPH4005-B0 
10 4.0 25Vp-p 75 9,500 -20 ~70 Wire 490-4696-ND 1.51 1.26 98 PKM17EWH4000 
14 40 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4697-ND 64 53 AL PKM13EPYH4002-B0 
40 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4698-ND 53 A5 35 PKM13EPYH4000-A0 
12 3.3 20VDC 80 = -20~70 Wire 490-4701-ND 5.64 4.68 3.63 PKB24SWH3301 
13 3.6 15VDC 90 - -20~70 PCB Pin 490-4702-ND 3.86 3.20 2.49 PKB24SPCH3601-BO 
14 3.8 20VDC 90 - -20~70 PCB Pin 490-4703-ND 1.62 1.34 1.04 PKM24SPH3805 
15 2.5 20VDC 75 = -20 ~70 PCB Pin 490-4704-ND 3.15 2.61 2.03 PKM30SPTH2501-BO 


$CutTape _t Tape and Reel 


I:NA#’'( Piezo Transducers 


Dim. in mm 


Resonant Input Minimum Resonant Static 
Frequency Voltage SPL Impedance Capacitance Digi-Key Price Each AVX 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (Q) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 30Vp-p 69 = 24,000 478-4762-ND 1.70 1.15 89 KBS-20DB-2P-10 
1 2.0 30Vp-p 75 = 24,000 478-4763-ND 98 66 51 KBS-20DB-2P-9 
2 2.0 30Vp-p 70 = 48,000 478-4766-ND 2.15 1.46 1.13 KBT-33SB-2T-2 
3 3.0 30Vp-p 75 = 20,000 478-4765-ND 1.43 97 75 KBS-27DB-3T 
4 4.6 30Vp-p = 1,500 20,000 478-4764-ND -98 66 51 KBS-27DA-5C-105 
THIN FILM TECHNOLOGY Dim. in'ram: 


SSM susuMU CO., LTD 


NEW! 20mm Ultra Thin 
Lightweight Piezo Speaker 


Resonant Maximum Sound Operating 
Frequency Applied Pressure Temperature Digi-Key Price Each Susumu 
(Hz) Voltage Level (°c) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
850 ~ 1250 10 >72dB -30 ~ 60 SMD 408-1321-ND 6.24 4.56 3.72 HAP-BME-20-13N01 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2244 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Electret condenser microphones consist of a high voltage internal 
electret membrane, a metal electrode and a field effect transistor 
(FET). They are manufactured in a quality controlled facility in 
China. All microphones are produced with Japanese made FETs 
to ensure high quality and reliability. This along with 100% 


Fig. 5 


Term. 2 Term. 1 


Electret Condenser Microphone and Holders 


Fig. 9 


Term. 2 Term. 1 


testing ensure a zero defect rate. Horn’s commitment to quality 
has earned them approval from a famous global manufacturer 
of mobile phones. Horn’s ECMs utilize a highly efficient, low 
impedance design, available in omni directional, unidirectional 
and noise canceling versions. All microphones are non-washable. 


Fig. 3 


Term. 2 Term.1 


Dim. in mm 


Fig. 4 


Term. 2 9f] Term. 1 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Pricing Horn 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. i 10 100 Part No. 
1 09.7x4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1047-ND® 33 2.76 17.68 EM9745-442-G 
09.7 x6.5 -42dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1043-ND® 29 2.45 15.68 EM9765P-422-G 
2 09.7 x 4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.45mA >60dB 359-1048-ND® 36 2.99 19.12 EM9745P-442-G 
96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1012-ND 37 3.12 19.97 EM6050-443 
06.0 x 3.5 -38dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1058-ND® 91 7.57 48.45 EM6035-383-G 
06.0 x 3.5 -40dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1059-ND® 91 7.57 48.45 EM6035-403-G 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1019-ND 91 7.57 48.45 EM6027-423 
06.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1023-ND 1.12 9.35 59.84 EM6022-40BC10833 
3 96.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1063-ND® 1.12 9.35 59.84 EM6022-40BC010833-G 
06.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1027-ND 1.66 13.80 88.32 EM6015-44BC010833 
06.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1067-ND® 1.66 13.80 88.32 EM6015-44B010833-G 
, 06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1029-ND 1.50 12.47 79.79 EM6018-44BC010833 
‘Omni 06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1069-ND® 1.50 12.47 79.79 EM6018-44BC010833-G 
slrsetional 06.0x1.4 ~46dB +40B 2.0V 0.50mA >58dB 359-1035-ND 2.24 18.70 119.68 | EM6011-46FC10833 
4 06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1075-ND® 2.24 18.70 119.68 EM6011-46FC108&33-G 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1055-ND® 40 3.34 21.39 EM6050P-443-G 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1061-ND® 1.02 8.46 54.16 EM6027PA-423-G 
06.0 x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1024-ND 1.55 12.91 82.64 EM6018P-46BC10&33 
5 06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1025-ND 1.12 9.35 59.84 EM6022P-42BC10&33 
96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1065-ND® 1.12 9.35 59.84 EM6022P-42BC10&33-G 
06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1028-ND 1.28 10.69 68.40 EM6022S-42BC10&33 
6 96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1068-ND® 1.28 10.69 68.40 EM6022S-42BC108&33-G 
04.5x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1032-ND 1.87 15.59 99.76 EM4513-50BC010833 
i 04.5x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >55dB 359-1072-ND® 1.87 15.59 99.76 EM4513-50BC010833-G 
8 06.0 x 1.8 -42dB +3dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1087-1-ND@$ 5.64 42.33 282.20 EM6018SMT-42BC108&33-G 
3 96.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1016-ND 96 8.02 51.30 EM6050U-514 
06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1057-ND® 96 8.02 $1.30 EM6050U-514-G 
Uni- 09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1003-ND 1.02 8.46 54.16 EM9752U-474 
directional 09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1044-ND® 1.02 8.46 54.16 EM9752U-474-G 
9 09.7 x 5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1045-ND® 1.02 8.46 54.16 EM9752U-514-G 
98.0 x 5.0 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >58dB 359-1010-ND 1.02 8.46 54.16 EM8050U-514 
10 Microphone holder for 4.0 x 1.5mm Microphone................0c.ceceeceeeeeceeeeeeeeeeeeeeecneseeeeeeeeeeeeeeeeee 359-1078-ND® 21 1.73 11.04 01.AE.MT.401504-G 
1 Microphone holder for 9.7 x 4.5mm Microphone. . 359-1081-ND® 21 1.78 11.36 01.AE.MT.974501-G 
12 Microphone holder for 9.7 x 6.5mm Microphone. . 359-1082-ND® 21 1.78 11.36 01.AE.MT.976509-G 
13 Microphone holder for 9.4mm Microphone. ..................02ceeeeecneceeeeeceeeeececneeeeseeceeeeeeeeeeeeteneenteee 359-1077-ND® .22 1.80 11.52 01.AE.MT.946502-G 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
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Electret Condenser 


Microphones 
Physical Physical 
Size |Sensitivity | Built-In | S/N |Digi-Key Price Each Projects Unlimited Size | Sensitivity | Built-In | S/N |Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig.| (mm) (dB) Capacitor | Ratio |Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| (mm) (dB) Capacitor | Ratio | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Uni-directional 6.0 x 2.2 -46 33pF 60 |668-1153-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246P-C33-R 
; [60x30] -46 — | 55 |668-1174-nD 3.01 2.15 1.60 ] PUM-3046L-R 60x27) -35 — | 60 }668-1155-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2735P-R 
6.0x3.5|  -46 - 55 |668-1175-ND 3.01 2.15 1.60 | PUM-3546L-R 6.0x27) -38 = 60 |668-1158-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2738P-R 
= 7 6.0 x 2.7 -38 33pF 60 |668-1157-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2738P-C33-R 
Noise Canceling 
6.0 x 2.7 -42 = 60 |668-1160-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742P-2-R 
4.5x3.0| -54 — | 55 |668-1178-ND 3.54 2.53 1.87 | TNM-3054L-R x : = aT ADDIDaa 
6.0 x 2.7 42 33pF 60 |668-1161-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742P-C33-R 
1 |6.0x27| -51 — | 55 |668-1143-ND 315 2.25 1.67 | PNM-2751L-R ° - eee oie 
eoeas ll cae = | go teesertoann Gis. “oloes _*fe7PNMGRdaCR 3 (60x27) -46 60 |668-1164-ND 294 210 1.56 | POM-2746P-R 
= = = = “ S 6.0 x 3.0 42 =- 60 |668-1166-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3042P-R 
OmnF-directional 6.0x3.0) -46 — | 60 |668-1168-ND 263 188 1.39] POM-3046P-R 
4.0x 1.5 -45 _ 60 |668-1183-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545L-R 6.0 x 3.5 42 = 60 |668-1170-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3542P-R 
1 he x 30 a = bs eee! ‘ as oy i LH Heer 6.0 x 3.5 -46 _ 60 |668-1172-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3546P-R 
7X 6.7 eZ = 1195 - 5 A : 67421 - 19.4 x 6.5 -45 _ 60 |668-1198-ND 1.58 1.13 .84 | AOM-6545P-R 
6.0x 1.2 -42 — 60 |668-1145-ND 4.41 3.15 2.34 | POM-1242L-R 97x45 -44 = 60 |668-1197-ND 1.58 1.13 84 | AOM-4544P-2-R 
sc] | ae le perme a re ialmmmaces | Arcee | — [eo lena ie 1p salar 
eaeoalt can SOF a peeneatnn Sak, D101 eel POMOTELER 40x10] 45 S3pF | 60 |668-1179-ND 3542.63 1.87 | TOM-10458-C33-R 
4.0x 1.1 45 33pF 60 |668-1180-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1145S-C33-R 
6.0.x 2.7 -42 = 60 |668-1159-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742L-2-R A0x12 -45 33pF 60 |668-1182-ND 3.54 253 1.87 | TOM-1245S-C33-R 
2 |60x27| -46 — | 60 |668-1163-ND 2.94 210 1.56 | POM-2746L-R aoe ; ; : 
i — sien sie 40x15]  -45 33pF | 60 |668-1185-ND 354 253 1.87] TOM-1545S-C33-R 
6.0x 3.0 42 60 |668-1165-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3042L-R 
60x30 -46 = 60 |668-1167-ND 263 1.88 1.39 | POM-3046L-R 4 4.0 x 1.5 45 = 60 _|668-1186-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545S-R 
6.0x3.5 -42 = 60 |668-1169-ND 263 1.88 1.39 | POM-3542L-R 5.8 x 2.2 -38 _ 60 |668-1177-ND 3.15 2.25 1.67 | ROM-2238S-NF-R 
6.0x3.5 -46 = 60 |668-1171-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3546L-R 6.0 x 1.5 47 _ 60 |668-1147-ND 441 3.15 2.34 | POM-1547S-R 
6.0x3.5| -49 = 60 |668-1173-ND 2.63 1.88 4.39 | POM-3549L-R 6.0x2.2| -42 33pF 60 |668-1150-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2242S-C33-R 
4.0x1.5 -45 = 60 |668-1184-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545P-R 6.0 x 2.2 -46 _ 60 |668-1154-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246S-2-R 
3 6.0x1.5 -47 — 60 |668-1146-ND 4.41 3.15 2.34 | POM-1547P-R 6.0 x 2.7 42 33pF 60 |668-1162-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742S-C33-R 
6.0x2.2 -42 33pF 60 |668-1149-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2242P-C33-R 5 (58x22 -38 = 60_|668-1176-ND 3.15 2.25 1.67 | ROM-2238P-NF-R 
6.0x2.2 -46 - 60 |668-1152-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246P-2-R 6 |4.0x 1.2 -42 _ 60 |668-1181-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1242L-NF-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= - Electret Condenser 
Panasonic Microphone Cartridges 


Fig. 1 
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Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage 
bias from the outside like ordinary condenser microphones. Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating 
principle, low impedance (2.2kQ), omnidirectional back directivity and a high degree of reliability under adverse shock, vibration 
and environmental tests. Applications: Telephone and telephone answering devices, tape recorders, intercoms, computer modems, 
completed microphones for recording, testing and monitoring, hearing aids, sonic controlled toys and sensors and others. All buzzers 
and microphones are non-washable. 
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Physical Frequency | Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage | Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Omni-Directional 
1 | 06.0x1.3 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11958-NDt 3.02 2.68 2.17 | WM-63GNT 
2 | 06.0x1.3 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11961-ND@ 3.47 3.08 2.49 | WM-63PRT 
3 | 06.0x 2.2 | -45dB +4dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P9955-ND@t 2.05 1.82 1.48 | WM-64C 
3 | 06.0x 2.2 | -45dB +4dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P9958-ND@t 2.03 1.81 1.46 | WM-64K 
1 | 06.0x2.2 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11964-NDt 1.99 1.77 1.43 | WM-64MCT 
1 | 06.0x2.2 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11965-ND@t 2.11 1.88 1.52 | WM-64MNT 
4 | 06.0x2.2 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11969-ND@t 2.52 2.23 1.81 | WM-64PNT 
5 | 06.0x3.4 | -35dB +4dB 20 ~ 20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >62dB | P9925-ND@ 1.86 1.66 1.34 | WM-61A 
6 | 07.7x3.0 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11959-ND 4.97 4.41 3.56 | WM-63GNT330 
7 | 07.5x2.4 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11960-ND 5.01 4.44 3.59 | WM-63GNT335 
8 | 07.7x4.0 | -44dB +3dB 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11966-ND 3.90 3.47 2.80 | WM-64MNT330A 
Uni-Directional — RoHS Compliant output 
9 | 09.7x5.0 | -47dB +4dB 100~16k |) 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @1V | >60dB | P9961-ND 2.52 2.23 1.81 | WM-55A103 
10 | 06.0x5.0 | -50dB +4dB 100 ~ 12k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >55dB | P9964-ND 2.11 1.88 1.52 | WM-65A103 
Noise Canceling — RoHS Compliant 
11 | 09.7x5.0 | -54dB +4dB 100~10k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @1V__| >58dB_ | P9897-ND 2.77 2.46 1.99 | WM-55D103 
@ RoHS Compliant — t With built-in cap 
Microphone Holder 
Digi-Key Price Each Panasonic 
Part No. 1 10 100 500 Part No. Use With Panasonic Part No. 
P9952-ND 59 50 39 28 M3CA0207A4 WM-55A103, WM-55D103 
Applications: * Headsets »* Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops * PDAs, MP3 players * Automotive and automotive 
Electret Conden ser accessories * General electronics Features: * Operating Temperature: -25°C ~ 55°C » Highly efficient electrical specifications * Provide good 
KNOWLES Mi h acoustic performance and reliability under typical environmental conditions * Industry standard sizes * Omni, Uni, and Noise Canceling 
ACOUSTICS Icrop ones ¢ Integrated RF filtering » Multiple terminations available - Solderless, Pin Type, and PCB 
Physical | Sensitivity | Freq. | Stan. | Max. | Max. Current Knowles Fig. 1 Fig. 2 
Size @1kHz Range /Operat./Operat.) Consumption | S/N Built-in | Digi-Key Price Each Acoustics 9- 8: 
Fig.) (mm) |(dBre1V/Pa)} (Hz) Volt. | Volt. (mA) Ratio | Capacitor | Part No. 1 10 100 | Part No. Term. #1 Output Term. #1 Output 
Omni-Directional 
1 [03.0x1.5) -4443 |100~10K] 20 | 10 0.500 | >55dB | 10pF, 33pF | 423-1087-ND® 445 3.11 2.55 | MB3015ASC-2 Term. #2 GND Term. #2 GND 
1 |06.0x1.3) -4223 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1089-ND® 2.28 1.54 1.19 | MB6013ASC-1 
1 |06.0x1.5) -42+3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1090-ND® 2.28 1.54 1.19 | MB6015ASC-1 ; ; 
1 |96.0x2.2) -42+3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1091-ND@ 2.07 1.35 1.06 | MB6022ASC-1L Fig. 3 Fig. 4 
1 |06.0x27| -42+3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1093-ND® 2.01 1.33 1.03 | MB6027ASC-1L 
T [06.0x27| -4243 |100-10K| 20 | 10 0.500 >60dB | T0pF, 33pF | 423-1045-ND@ 792 1.30 ‘1.01 | MB6027ASC-1 Term.#1 Output. Term.#1 Output 
1 |96.0x5.2) -4223 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1095-ND@ 2.47 1.68 1.30 | MB6052ASC-1 Term.#2 GND Term.#2 GND 
2 |096.0x 3.0 -38 +4 100~10K} 3.0 10 0.500 >55dB None | 423-1018-ND 1.77 1.60 1.30 | MD6030ASZ-1 ae 
3 |09.7x4.5 -41 43 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB 10pF | 423-1024-ND@ 1.25 80 .58 | MD9745APA-1 
3 | 06.0x 2.2 -40 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1043-ND@ 1.86 1.68 1.34 | MB6022APC-0 7 : 
4 [o9.7x45)  -4422 /100~10K} 20 | 10 0.500 |>55dB | None [423-1023-ND@ 01 oF -75 | MD9745APZ-F Fig. 5 Fig. 6 
5 ]o4.0x15) 4442 |100~10K| 2.0 | 10 0.500 | >55dB | 10pF, 33pF | 423-1049-ND@ 3.43 2.95 2.68 | MB4015ABC-2 Term. #2 Pe ac Exiemmal Contacts 
6 |04.0x1.5 -44 +2 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1050-ND@ 4.13 3.50 3.18 | MB4015ARC-0 (Poly) Ground ey — Rubber boot 
7 |04.0x1.5 -42 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1047-ND® 3.64 3.28 3.21 | MB4015ASC-1 Output 
7 |06.0x 2.2 45 +2 100~10K} 3.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1075-ND® 1.62 1.46 1.17 | MB6022ABC-3 errors: 
Noise Canceling ASISARC? 
1 |96.0x2.2) -4423 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1092-ND@ 2.73 1.85 1.50 | MB6022NSC-2 
7 |94.0x1.5 -46 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1053-ND® 4.16 3.75 3.67 | MB4015NSC-3 
8 |09.7x5.2 -38 +3 300~6K | 3.0 10 0.500 >55dB None | 423-1027-ND 2.37 2.14 1.72 | MD9752NSZ-0 
8 |09.7x5.5 -40 +3 300~6K | 3.0 10 0.500 >55dB None | 423-1079-ND® 1.85 1.67 1.34 | MD9752NSZ-1 
Unidirectional 
T ]o3.0x15] -5124 |100-10K] 20 ] 10 0.500 | >45dB] 33pF | 423-1088-ND® 492 3.50 2.87 | MB3015USB-4 9 semm#2 Term. #1 
1 |96.0x2.7) -4723 100~10K| 2.0 10 0.500 >50dB | 10pF, 33pF | 423-1094-ND@ 2.95 2.00 1.57 | MB6027USC-3 Ground Output 
2 |09.7x5.0) -47+3 100~10K| 1.5 10 0.500 >55dB 33pF | 423-1096-ND® 3.57 2.38 1.94 | MB9750USB-4 
8 |09.7x5.5 -44 +2 100~10K| 1.5 10 0.500 >55dB None | 423-1025-ND 2.31 2.15 1.94 | MD9755USZ-1 
9 |96.0x5.2 -44 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB None | 423-1078-ND@ 1.68 1.52 1.22 | MB6052USZ-2 
@ RoHS Compliant 
SS NEW! Electret Cond Microph 
Fr! INC HY ectret Conaenser Micropnones 
Physical Standard S/N | Max. Current 
Size Sensitivity | Operating Built-In Ratio | Consumption | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (dB) Voltage Capacitor (dB) (mA) Part No. J 10 100 | PartNo. 
Omni-Directional 
09.7x6.5 -42 45 _ 60 0.5 102-1720-ND 81 10 54 | CMA-6542PF 
09.7x4.5 44 3 = 60 0.5 102-1721-ND 66 57 44] CMA-4544PF-W 
09.4x6.5 44 45 _ 60 0.5 102-1722-ND 72 63 48 | CMB-6544PF 
1 | 06.0x5.0 -42 2 — 56 0.5 102-1724-ND 96 83 .64 | CMC-5042PF-AC 
96.0 x 5.0 -44 2 = 56 0.5 102-1725-ND 96 83 .64 | CMC-5044PF-A 
06.0 x 2.7 -42 2 33pF 58 0.4 102-1726-ND 1.71 1.48 1.14 | CMC-2742PBJ-A 
6.0 x 2.2 42 2 33pF, 10pF 58 0.5 102-1727-ND 1.77 1.53 1.18 | CMC-2242PBL-A 
2 | 06.0x5.0 -44 2 = 60 0.5 102-1723-ND 90 18 60 | CMC-5044TF-A 
3 | 09.7 x65 42 15 = 58 0.5 102-1719-ND 66 yA -44 | CMA-6542TF-K 
4 = 42 2 33pF, 10pF 57 0.5 102-1732-ND 2.10 1.83 1.40 | CMC-2742WBL-25L 
Noise-Cancelling = 
1 | 06.0x2.7 -47 2 = 56 0.5 102-1731-ND 2.22 1.93 1.48 | CMR-2747PB-A Fig. 5 
5 [97x52 [a7 15 = 58 05 102-1729-ND. 2.46 2.14 1.64 | CMP-5247TF-K Term. #1! Output 
6 | 06.0x5.0 64 2 = 56 0.5 102-1730-ND 2.34 2.03 1.56 | CMR-5054TB-A Term. #2 GND ES, 
Uni-Directional ee) 
5 | 09.7x5.2 -47 15 _ 60 0.5 102-1728-ND 1.77 1.53 1.18 | CMI-5247TF-K 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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«€: nowzes Migh Performance Audio Products 
ACOUSTICS Qmni-Directional Electret Microphones 


ries: ¢ Integral FET amplifier » Wide, flat frequency response * Low noise performance »* High electroacoustic sensitivity * 3-Wire configuration 
EM Series: « Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity » Low vibration sensitivity * Low Noise * Small size WP Series:s Integral FET 
amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low noise ¢ Low vibration sensitivity * Flat response down to very low frequency » Survives submersion 
in water * 3-Wire configuration EK Series: ¢ Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low noise * 3-Wire 
configuration EA Series: * High resistance to mechanical shock * Rugged construction to withstand severe environmental conditions 


Dim. in mm 


Max. Max. “A” 
Sensitivity @ 1kHz| DC Amplifier Weighted Output Knowles 
(dBre | (dBre Supply Current Noise (1kHz | Imped. | Digi-Key Price Each Acoustics Sound Ports A 
Fig.| 1V/Pa) |1V/0.1 Pa) | Voltage | Drain (uA) |Equivalent SPL)| (9) | Part No. 1 10 100 | Part No. bales 5.59 
= -53 42 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1098-NDt 28.75 23.43 20.13 | EK-23024-P07 
1 = -59 +3 1.3 ~ 10 50 28.5 dB 3500 | 423-1124-ND® 19.01 14.94 12.90 | EA-21842-C36 
= -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1121-ND® 19.80 15.56 13.44 | EK-23024-C36 
2 = -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1099-ND® 20.57 16.77 14.40 | EK-23133-C36 
3 | -33 43 -53 +3 1.0 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1008-ND® 24.54 22.12 15.80 | EK-3132 
4 = -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1120-ND® 19.80 15.56 13.44 | EK-23027-C36 
-33 43 = 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1064-ND¢> 40.10 36.13 25.81 | FG-3629-P16 
5 _ -53 43 1.3~1.6 50 30.0 dB 4400 | 423-1119-ND® 26.60 21.68 18.62 | FG-23329-C05 
-43 43 = 0.9~ 1.6 50 30.0 dB 4400 | 423-1068-NDe 29.97 27.01 21.29 | FG-3742-D36 
= -53 +3 1.3 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1123-ND® 26.60 21.68 18.62 | FG-23629-C36 
-36 +3 — 0.9 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1061-ND 23.64 21.30 16.90 | EM-3046 
6 | -36 +3 — 0.9 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1062-ND@* 31.18 28.09 22.15 | EM-3046-P16 A 
= -56 +3 1.3 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1122-ND® 23.44 19.11 16.42 | EM-23046-C36 , ) 2.56 4.01 -\~ 5.59 
7 -33 43 = 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1065-ND® 29.65 26.71 21.05 | FG-3652-C36 iS : 
-33 43 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1066-ND@* 40.10 36.13 25.81 | FG-3652-P16 
Waterproof Microphones 
8 -34 43 -54 43 1.0 ~ 10 50 28.0 dB 4400 | 423-1012-ND® 33.39 30.09 21.49 | WP-3502 
-34 43 -54 43 1.0 ~ 10 50 28.0 dB 4400 | 423-1054-ND* 37.22 33.53 23.95 | WP-3502-P16 


@ ROHS Compliant *Has1inchlongleads +t Has 79 inch long leads 


Noise-Canceling Close Talking Microphones Dim. in. 


NR Series: ¢ Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Small size * High 
electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity 

CF Series: * Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise »* Withstands severe 
environmental conditions * Sound ports protected by woven mesh treated with water repellent * High resistance to mechanical shock 

WP Series: * Integral FET amplifier * Survives submersion in 1m water * Corrosion resistant * Withstands explosive decompression * High 
resistance to mechanical shock * Small size 


Sensitivity @ 1kHz Max. Amplifier Nominal Knowles 
(dB re (dB re Microphone DC Supply Current Output Imp. Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. | 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Configuration (Vv) Drain (yA) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -32 +3 -52 +3 2-Wire 1.0~10 200 2500 423-1010-ND 16.90 15.23 11.04 NR-3160 
2 -42 +3 -62 +3 3-Wire 1.0~10 50 3500 423-1014-ND 25.16 23.91 22.65 CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -34 43 -54 +3 2-Wire 1.0~10 300 2500 423-1011-ND 28.14 25.35 18.11 WP-3501 


Piezo Ceramic, Accelerometer, Dim. in mm [Er Fig. 4 
Magnetic Balanced Armature 
BL Series: ¢ High sensitivity * Wide frequency range and flat response Sound uy 


¢ Integral FET amplifier * High resistance to mechanical shock * BL-1785 
typically used for instrumentation applications »* 3-Wire configuration 

BU Series: ¢ Ceramic vibration transducer ¢ High vibration sensitivity 
and small size * Wide frequency range «Integral FET preamplifier * 2 or 
3-Wire configuration 

BJ Series: ¢ Balanced armature technology * High efficiency, stability and 
reliability * Self-shielded against external magnetic fields * Small size 
* Omni-directional * 2-Wire configuration 


(Inside) 


Sensitivity @ 1kHz Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1kHz @ 1kHz Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1v/Pa) 1V/0.1 Pa) 1V/g) Voltage (Q) Drain (uA) Equivalent SPL) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
1 -49 +3 -69 +3 = 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1003-ND 102.18 92.06 65.76 BL-21785 
2 -49 +3 -69 +3 = 3.0 cont 160 34.0dB 4000 423-1002-ND 126.99 114.07 90.57 BL-21994 
3 = -54.5 +3 = 1.3 = 50 34.0dB 13000 423-1097-ND® 46.78 38.69 34.14 BL21671-140 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 = = -45.0 +4.5 1.5 ~ 10 = 50 = 5200 423-1004-ND 52.71 47.49 33.92 BU-21771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -65.5 +3 -75.5 +3 = = 900 = = 3900 423-1001-ND 36.03 32.46 23.19 BJ-21590 
@ RoHS Compliant 
Waterproof Acoustical Bim: tum Van : Siesie 
Transducers \Seg9 ) < 


o/ Orientation 


MR Series: * Highly waterproof, no loss of performance after of hole 
immersion in 15m water ¢ Corrosion resistant » Withstands . pattern not 
explosive decompression * Excellent environmental pattern not Ss fixed 
performance «High resistance to mechanical shock * Wire tr fixed 

leads attached 


Orientation 


of hole 


DC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re Supply Current dC +10% Noise (1kHz Condition @ 1kHz Digi-Key Price Each Acoustics 

Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) | Voltage Drain (yA) (OQ) Equivalent SPL) (9) (Q) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Electret Microphone 

1 -41 44 -61 44 1.0 ~ 20 50 = 30 10K 3.5K 423-1016-ND 37.73 34.00 27.50 |MR-8406 
Magnetic Microphone 

2 -67.5 +3 -87.5 +3 =— = 75.5 = 300 300 423-1015-ND 23.12 20.84 19.96 |MR-3151 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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«: NOWLES 
Specialty Speakers 


CB Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * Excellent sound quality * High speech intelligibility * Suitable for PCB 
mounting *Can function as a microphone or beeper ® Stainless steel enclosure *3 
Position male header attached CM Series: » Balanced-armature, magnetic technology 
to give high efficiency, stability and reliability * High acoustic efficiency enables suffi- 
cient sound output even when limited power is available * In-built static protection 
« Lightweight, matt-black, plastic housing * Ergonomically designed with rounded 
edge to fit the concha » High-quality sound output Tailored bandwidth for superb 
speech intelligibility * Rugged construction * 2 Position flexi-circuit attached MR 
Series: * Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m of water 
BK Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * High sensitivity »* Low distortion * Self shielded for low magnetic 
radiation ED Series: « Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, 


High Performance Audio Products (cont) 


stability and reliability * High sensitivity * Low distortion » Self shielded for low mag- 
netic radiation EP Series: * ED micro speaker, but with internal, highly-efficient, class 
D amplifier * Lower current drain prolongs battery life * Lower distortion Cl Series: 
High sensitivity, wide bandwidth response * Low distortion * Self shielded for low 
magnetic radiation EC Series: * Similar SPL output to the BK Series * Rounded cor- 
ners on the face opposite the terminal pad * 34% smaller volume than the BK Series 
EH Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * High sensitivity * Low distortion » Self-shielded for low magnetic radi- 
ation ES Series: « EH micro speaker, but with internal, highly-efficient, class D amplifier 
¢ Lower current drain prolongs battery life * Lower distortion FK Series: * World’s 
smallest balanced-armature magnetic receiver for hearing aid applications * Ideal for 
CIC instruments SR Series: *A magnetic balanced armature receiver with increased 
DCR/ Impedance ratio for reduced bass response optimized for use in earphones 


Nominal DC| Impedance | Sound /Nominal Output @| Nominal Output @ Knowles 
Resistance @ Port | 1kHz, Distance= | 1kHz, Sealed to lEC | Distortion |Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (OQ) Frequency |Location| 30cm (dB SPL) |318 Coupler (dB SPL) |Max % @ Hz |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Handset Transceiver 
4.2 12@1kHz |Top Edge 73 _ 15 500 |423-1030-ND 19.88 17.91 12.79] CB-22844 
4.2 12@1kHz Face 73 - 15 500 |423-1033-ND 19.88 17.91 12.79) CB-22846 
1 11.5 24@1kHz Face 73 - 15 500 |423-1034-ND 25.88 23.32 16.66) CB-22847 
21.5 48@1kHz Face 73 - 15 500 /423-1035-ND@ 19.88 17.91 12.79) CB-22848 
11.5 24@1kHz |Top Edge 73 - 15 500 |423-1031-ND 25.88 23.32 16.66) CB-22849 
21.5 48@1kHz_|Top Edge 73 - 15 500 |423-1032-ND 25.88 23.32 16.66 | CB-22850 
Headset Speaker — Flexi-Circuit 
65 150@1kHz = = 103 2 300 ]423-1036-ND 21.92 19.75 14.11] CM-23152 
9 85 30@1kHz - - 103 2 300 /423-1037-ND@ 26.59 23.96 17.12) CM-28431 
100 360@1kHz - - _ 2 300 /423-1106-ND@ 19.37 15.22 13.15) CM-28421-000 
100 360@1kHz =- - - 2 300 /423-1107-ND@ 16.71 12.92 10.83 | CM-28452-000 
Headset Speaker — Wire Lead Out — RoHS Compliant 
2 10 21@1kHz _ = _ 5 300 ]423-1118-ND 44.78 36.53 32.41] MR-23333-000 
65 150@1kHz - - - 2 300 |423-1105-ND 16.71 12.92 10.83 | CM-23299-000 
Balanced Armature Speakers 
10.7 |13.3@500Hz] =— = = 10 500 [423-1055-ND 17.97 16.20 12.77] BK-28507 
10.7 |13.3@500Hz] — - - 10 500 /423-1056-NDe 24.39 21.90 17.34) BK-28507-P16 
3 895 /2320@500Hz| End - - 10 500 |423-1100-ND@ 16.95 13.73 11.51) BK-21604-000 
10.7 16@500Hz End - - 10 500 |423-1101-ND@ 16.95 13.73 11.51) BK-26824-000 
18.5 23@500Hz End _- - 10 500 |423-1102-ND@ 16.95 13.73 11.51) BK-28562-000 
100 285@500Hz |__End _ _ 10 500 |423-1103-ND@ 16.95 13.73 11.51 | BK-29725-000 
3.32 |10.2@500Hz | =— = = 5 800 |423-1059-ND 22.73 20.48 16.14] ED-23619 
3.32  |10.2@500Hz] — _ - 5 800 |423-1060-NDe 30.31 27.31 21.53 | ED-23619-P16 
4 376 780@500Hz | End - _ 5 800 /423-1110-ND@ 20.38 = 16.61 14.27) ED-21913-000 
25 48@500Hz End - - 10 500 /423-1111-ND@ 20.37 16.61 14.26) ED-23147-000 
3.3 7.1@500Hz | End _ - 10 500 |423-1112-ND@ 20.38 = 16.61 14.27) ED-26821-000 
=_ 50@1kHz End - - 5 800 /423-1114-ND@ 28.56 23.28 20.00 | EP-24075-000 
5 100 400@500Hz | End = = 10 500 [423-1104-ND@ 21.78 17.76 15.25 Cl-22960-000 
6 92 200@500Hz | End =_ = 10 800 |423-1108-ND@ 20.73 = 16.29 14.07) EC-23097-000 
196 425@500Hz |__End - _ 10 800 |423-1109-ND@ 20.73 16.29 14.07 | EC-23098-000 
ue 395 625@500Hz | End = = 10 800 [423-1113-ND@ 29.18 23.78 20.43 | EH-23030-000 
8 = 50@1kHz End = = 5 800 |423-1115-ND@ 34.40 28.23 24.70 | ES-23127-000 
9 360 450@500Hz |__End = = 5 800 |423-1116-ND@ 29.54 24.08 20.68 | FK-23451-000 
10 18.5  [21.5@500Hz| — = = 5 550 |423-1117-ND@ 19.36 15.22 13.14] SR8850NWS-000 
@ ROHS Compliant —* Has 1 inch long leads 
Dim. in mm 


SiSonic™ Silicon 
Microphones 


Features: * Surface mount microphone * Compatible with standard surface mount soldering process * Automated pick ‘n’ place 
using standard equipment *¢ No off-line soldering or insertion * Highly shock resistant * Low vibration sensitivity * Operation at 
high and low temperature » Ability to integrate additional electronics into package * Omni-directional Applications: Cellular 
phones ¢ Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, labtops * PDAs, MP3 players »* Automotive and automotive 
accessories * General electronics 

SiSonic Zero-Height: * SiSonic “Zero Height” shrinks product thickness by up to 30% * Minimizes distance between PCB and mobile 
device housing «Ideal for microphone placement on reverse side of PCB, while maintaining acoustic port on top side of mobile 
device, for clamshell phone designs * Enables the thinnest, highest density product designs * Integrated Amplified version increases 
output signal by up to 20dB SiSonic Mini: * New Mini SiSonic with a footprint less than 18mm? reduces manufacturing costs and 
brings greater design flexibility * Rugged, solid state design process for stable acoustic performance under extreme conditions such 
as temperature, shock and vibration * Flexible package design allows for future product enhancements and integration of additional 
components * Integrated Amplified version increases output signal by up to 20dB 


ig. 1 — SiSonic Zero - Height 


Fig. 2 — SiSonic Mini 


Sensitivity | Operating S/N Cut Tape Knowles 
@1kHz Voltage Current Ratio Operating Dim. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
Fig. | (dB re 1V/Pa)| Range DC Consumption @ 1kHz Temperature i Part No. 1 10 100 Part No. aty. Pricing Part No. 
-42 +4 1.5 ~ 3.6V <0.250mA @ 3.6VDC >55dB -40°C ~ 100°C 1.25 423-1080-1-ND 4.37 3.05 2.50 423-1080-2-ND 1,200 3900.00/M | SP0204LE5-2 
1 -22 +3 1.5 ~ 3.6V <0.350mA @ 3.6VDC >55dB -40°C ~ 100°C 1.25 423-1081-1-ND 4.76 3.83 3.40 423-1081-2-ND 1,200 2338.00/M | SP0208LE5-2 
-22 +4 1.5 ~ 5.5V <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40°C ~ 100°C 1.65 423-1074-1-ND 6.50 6.08 5.22 423-1074-2-ND 900 3827.69 | SP0103BE3-5 
-42 +4 1.5 ~ 5.5V <0.250mA @ 5.5VDC <59dB -40°C ~ 100°C 1.50 423-1070-1-ND 4.37 3.70 3.18 423-1070-2-ND 1,200 2584.87/M | SPM0102ND3-2 
-42 +4 1.5 ~ 5.5V <0.250mA @ 5.5VDC <59dB -40°C ~ 100°C 1.50 423-1071-1-NDe 6.50 5.57 4.79 _ _ — | SPM0102NE3-2 
-42 +4 1.5 ~3.6V <0.250mA @ 3.6VDC >55dB -40°C ~ 100°C 1.25 423-1082-1-ND 4.18 2.88 2.35 423-1082-2-ND 1,200 3550.00/M | SPM0204HD5-2 
2 -42 +4 1.5 ~ 3.6V <0.250mA @ 3.6VDC >55dB -40°C ~ 100°C 1.25 423-1083-1-ND 5.01 4.62 4.24 423-1083-2-ND 1,200 3900.00/M | SPMO204HE5-2 
22 +4 1.5 ~ 3.6V <0.350mA @ 3.6VDC >55dB -40°C ~ 100°C 1.25 423-1084-1-ND 4.31 3.01 2.47 423-1084-2-ND 1,200 3900.00/M_| SPM0208HD5-2 
-22 +4 1.5 ~ 5.5V <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40°C ~ 100°C 1.50 423-1072-1-ND 4.73 4.06 3.49 423-1072-2-ND 1,200 2838.16/M | SPMO103ND3-2 
22 +4 1.5 ~ 3.6V <0.350mA @ 3.6VDC >55dB -40°C ~ 100°C 1.25 423-1085-1-ND 4.51 3.14 2.58 423-1085-2-ND 1,200 4000.00/M | SPMO208HE5-2 


¢ With enhanced RF filtering 


Ultrasonic Acoustic 
Sensor 


The Ultrasonic Acoustic Sensor utilizes the latest technology MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) to provide 
a robust mechanical acoustic sensor which performs over a wide environmental range. Compared to conventional 
Ultrasonic Sensors that have a narrow frequency band of detection, the Knowles sensor is ideal for capturing a wide 
frequency range applicable to a variety of ultrasonic applications: Ultrasonic Range Detection, Condition Monitoring, 
Fault detection, Level Sensing and Position Sensing. The sensor can be utilized to monitor and detect frequencies 
from 10kHz to 65kHz with minimal attenuation across the frequency range. 


Sensitivity | Operating Max. S/N Cut Tape Knowles 
@1kHz Voltage Current Ratio Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
(dB re 1V/Pa)| Range DC Consumption @ 1kHz | Temperature | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing Part No. 
-47 +4 1.5~3.6V_ | <0.250mA @ 3.6VDC >59dB -40°C ~ 100°C | 423-1086-1-ND 15.47 13.25 11.76 | 423-1086-2-ND 1,200|11750.00/M | SPM0204UD5-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 2 

Snap Together Aluminum 
Boxes: * .040” (1.02mm) Plain 
aluminum «An ideal box for 
construction where screws can- 
not be used and where access 
to the box must be quick and 
often. The catches hold the box together tightly 
Crown Royal Series Chassis: ¢ Versatile and rugged 
construction * Constructed of .050” (1.27mm) alu- 
minum, Type 3003-H14 ¢ Plain aluminum ¢ Screws 
included 


Fig. 5 


Small Cabinets: 

Finished in Grey *By y 

removing four screws 

in bottom, cover slides 

off for easy access to 

interior of enclosure * A 

housing for small instruments, amplifiers, 
intercoms, public address systems, and for 
any small or medium sized item that is being 
prepared for the market and where price and 
appearance is a major factor 


Fig. 3 - Aluminum Consoles: ¢ Plain aluminum « The 
length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the 
total depth 

Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: 
* Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” 
(1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal * Pem nuts 
used throughout for longer life and ease of assembly 
and disassembly ¢ All parts are primed to protect the 
metal against the elements and to serve as a paint base. 
Bases are finished in textured blue, covers are finished 
in semi-gloss white * The base is approximately 1/4” 
(6.35mm) larger than the cover dimensions 


Ww 
S aN 

Aluminum Boxes: 

* .040” (1.02mm) Plain 

aluminum ¢ Screw 

fastening, punched 

and tapped 


Fig. 6 Fig. 8 


UNI-PAC Universal 

Packaging System: 

A quality cabinet, engineered 
for versatility and value, at 
an affordable price. The Uni- 
Pac is constructed with .063” 
(1.60mm) aluminum, with 
.125” (3.18mm) aluminum 


Fig. 9 


Cap Cover Chassis: 

* Cap cover construc- 

tion enables the build- 

er to use either the < 
top or the bottom of W | > 
the chassis for con- 
struction »* Chassis 

can also be mounted 


Die Cast 
Enclosures: 
Easily machined 
units useful as 
instrument and 
meter cases 
* Close-fitted flange lids fasten to bosses 


D 
woe” wae 


LMB Perforated Box Chassis: 
* LMB perforated boxes are 


Drawn Miniature Box: 
* Cold rolled steel, with mount- 
ing ears * Made of steel only 


in the body with counter sunk screws 
¢ Aluminum alloy (380) offers excellent 
screening properties. * Lid adds .156” 
(3.96mm) to height of enclosure. 


adaptable wherever heat dissi- 
pation is required, as well as 
utmost shielding * Plain alum- 
inum 


sides and four adhesive rubber feet. The top, bottom, 
and sides are finished in textured blue, the front and 


rear panels are finished in semi-gloss white. 
changeable front, back, top and bottom panels 


¢ Inter- 


on its side and construction can be on both 
top and bottom at the same time ¢ Built from 
Aircraft quality .040” (1.02mm) aluminum, 
Type 3003-H14 ¢ Plain aluminum 


* Covers are soldered-in when 
used in assembly ¢ Not fabri- 
cated (holes punched in the 
box) ¢ Plain steel 


Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each 
DxWxH Part No. 1 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 
Fig. 1 - Aluminum Boxes Fig. 5 - Small Cabinets — RoHS Compliant 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L100-ND@ 6.44 5.35 4.83 5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) L147-ND 33.00 27.39 24.75 
aie ee oe iGieOs cE Abeer eceeres oe ae he 6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) | _L148-ND 48.44 40.21 36.33 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L103-ND@ 8.32 6.91 6.24 Fig. 6 - Die Cast Enclosures — RoHS Compliant 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND@ 11.62 9.65 8.72 7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 28.68 23.81 21.51 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) | L105-ND 16.24 13.48 12.18 Fig. 7 - LMB Perforated Box Chassis 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L106-ND 16.44 13.65 12.33 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L164-ND® 9.54 7.92 7.16 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L107-ND@ 20.00 16.60 15.00 4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L167-NDe 11.60 963 8.70 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) | L108-ND@ 23.66 19.64 17.75 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 13.22 10.98 9.92 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) | L109-ND@ 32.86 27.28 24.65 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x 127.00 x 101.60) | L110-ND@ 36.08 29.95 27.06 Doe 00 E18 (S23 1S x 0e:8) Oink ee lee a 
Fig. 2 - Aluminum Boxes (Snap-Together) 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND@ 21.94 18.21 16.46 
B75 X DAS x 1.63 (69.85 x 53.98 x 4128) Liti-NDe 570 74 438 6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND@ 18.88 15.67 14.16 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 6.44 5.35 4.83 3.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND@ 19.36 16.07 14.52 
3.25 x 2.13 x 1.13 (82.55 x 53.98 x 28.58) L113-ND@ 5.70 4.74 4.28 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L175-ND@ 22.52 18.70 16.89 
4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98 x 41.28) L114-ND@ 6.44 5.35 4.83 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) | L176-ND@ 27.38 22.73 20.54 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L115-ND@ 7.78 6.46 5.84 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) L178-ND@ 28.36 23.54 21.27 
a ee, ee aie ae ee a) = eee ies au es 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L179-ND@ 28.14 23.36 21.14 
00% 5 005 400 c 52,40 » 127.00 y cnaa L118-ND¢ 16.24 13.48 12.18 8.00 x 6.00 £4.50 (209.20 x 152-40 114.90) REINS _99.46 82:76 20160 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00x 76.20) | L119-ND@ 16.44 13.65 12.33 Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L120-ND 20.00 16.60 15.00 7.00 x 12.00 x 1.75 (177.80 x 304.80 x 44.45) L181-ND@ 89.52 74.31 67.14 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L121-ND 23.66 19.64 17.75 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) L182-ND@ 109.86 91.19 82.40 
Fig. 2 - Crown Royal Series Aluminum Boxes 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND® 128.08 106.31 96.06 
2.25 x 1.50 x 1.38 (57.15 x 38.10 x 35.05) L198-ND@ 6.82 5.67 5.12 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) | L184-ND 149.68 124.24 112.26 
5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L200-ND@ 12.82 10.65 9.62 7.00 x 14.00 x 5.25 (177.80 x 355.60 x 133.35) | L185-ND@ 117.98 97.93 88.49 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 13.44 11.16 10.08 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) | L186-ND® 142.58 118.35 106.94 
renee NaDONE Base beaters ree aes ae ee 42.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) | L187-ND@ 168.10 139.53 126.08 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) _ | L204-ND 34.40 28.56 25.80 14.00 x 17.00 x 7.00 (955.60 x 431.80 x 177.80) [MIEIGS:NDSMl 205.34 A704 154.01 
Fig. 3 - Aluminum Consoles Fig. 9 - Cap Cover Chassis — RoHS Compliant 
4.00 x 3.00 x 2.00 (101.60 x 76.20 x 50.80) L122-ND¢@ 10.58 3.79 7.94 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) L190-ND 24.00 19.92 18.00 
5.00 x 3.00 x 2.00 (127.00 x 76.20 x 50.80) L123-ND@ 12.18 10.11 9.14 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L191-ND 25.84 21.45 19.38 
6.00 x 4.00 x 2.25 (152.40 x 101.60 x 57.15) L124-ND® 14.56 12.09 10.92 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L192-ND 23.12 19.19 17.34 
8.00 x6.00 x2.75 (208.20x162.40%69.85) | LIZBND@ 2208 —tasi_—_—_—16.85 Lee ee ee) an eae 
9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) | L127-ND@ 24.28 20.16 18.21 8.00 x 10.00 x 2.00 (208.20 x 264.00 x 50.80) _ [MEINE esi68 BT08 20.265 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) | L129-ND@ 36.32 30.15 27.24 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) | IETOS-NB) 38.58 32.03 28.94 
13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) | L130-ND 49.30 40.92 36.98 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) | L196-ND 41.66 34.58 31.25 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381.00 x 381.00 x 114.30) | L131-ND® 80.38 66.72 60.29 8.00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) L197-ND 42.80 35.53 32.10 
Fig. 3 - Uni-Cab Universal Cabinet System Fig. 10 - Drawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately) 
5.00 x 5.00 x 1.75 (127.00 x 127.00 x 44.45) L155-ND@ 36.18 30.03 27.14 1.75 x 1.25 x .88 (44.45 x 31.75 x 22.23) L206-ND@ 2.414 1.78 1.61 
6.00 x 6.00 x 2.75 (152.40 x 152.40 x 69.85) L156-ND@ 42.06 34.91 31.55 2.00 x 1.75 x .75 (50.80 x 44.45 x 19.05) L208-ND@ 2414 1.78 1.61 
7.00 x 6.00 x 3.50 (177.80 x 152.40 x 88.90) L157-ND 44.84 37.22 33.63 2.00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) L212-ND 214 1.78 161 
5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 41.56 34.50 31.17 3 5 rr 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) _| L159-ND¢ 48.12 39.94 36.09 : Optional, Lids for'Drawn' Miniature Boxes 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) | L161-ND® 66.38 55.10 49.79 Lid for L206-ND Box . L205-ND@ 1.46 1.22 1.10 
10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x 304.80 x 101.60) | L162-ND@ 82.24 68.26 61.68 Lid for L208-ND Box . L207-ND 1.46 1.22 1.10 
Fig. 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System Lid for L210-ND Box . L209-ND 1.46 1.22 1.10 
6.00 x 4.00 x 2.00 (152.40 x 101.60 x 50.80) 1154-ND 32.38 26.88 24.29 Lid for L212-ND Box L211-ND@ 1.46 1.22 1.10 
10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) | L160-ND@ 53.12 44.09 39.84 RoHS Compliant 


som CERNRED HAMURACTURER 


KEYSTONE Instrument Boxes 


¢ Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the inserts 


Instrument Boxes 


Economical cases molded of high impact material. 


Goins 
Nibbler Tool 


* Phenolic Panel: .062” thick glossy black MIL-P-3115C +» Aluminum Panel: Mating cover has interlocking flange on lid, Cases supplied 
.062” thick, #5052-H34 per QQ 318 C * Boxes: Precision molded with rounded outside rt k holes for flush ting. Internal with 
corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x 4.76mm) deep threaded brass inserts in base. ercnvel ales Ha i en Heeacaed aicit and faut For Panels, Boxes 
Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts 9 ds f 9 1a 093 thick, Ideal f screws 
Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. cards from .062 to .093 thick. Ideal for prototype 
or production usage. * Low cost ¢ Sturdy 
Black Phenolic Aluminum construction 
Dimensions Case Only Panel Only Panel Only 
Inches (mm) Digi-Key Price | Digi-Key Price] Digi-Key Price Dimensions 
A B Cc Part No. Each | Part No. Each | Part No. Each Inchi Col Digi-K Price Each : 

2.88 (73.15) [4.00 (101.60)| 1.56 (39.62)|703K-ND®  4.24/2042K-ND®  1.58/2044K-ND@ 2.28 A wu es (nvm) Fi Pe bate ee Cane Spring loaded nibbling tool for 
2.88 (73.15) |4.00 (101.60)} 1.56 (39.62) | 705K-ND 3.85 |2042K-ND@  1.58}2044K-ND® 2.28 z cutting plastic and metal. Cut from 
3.13 (79.50) |5.88 (149.35)| 2.25 (57.15)|704K-ND@® 12.21/2043K-ND@  2.37/2045K-ND® 3.71 2.50 (63.50) | 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene/762K-ND 5.338 4.92 4.48 the side or from a single .375” 
3.75 (95.25) |6.25 (158.75)| 2.00 (50.80)|700K-ND®  9.63|2037K-ND@*  3.58/2046K-ND@ 3.41 (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
5.25 (133.35) |6.81 (172.97)|2.31 (58.67)|701K-ND® 17.68|2038K-ND@* 5.36|/2047K-ND® 5.04 2.88 (73.03) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.67)| BlackABS /706K-ND 8.89 8.26 7.61 AWG ee a 062” nS fram) 
7.38 (187.45) |8.38 (212.85)| 3.00 (76.20)|702K-ND® 30.73 |2039K-ND@* 11.73|2048K-ND@ 11.31 copper, brass, aluminum or plastics. 
@ ROHS Compliant * .093" Thick 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80)| Black ABS |707K-ND 14.04 13.04 12.02 GC395-ND Nibbler Tool ... $12.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2249 


SERPAC Plastic Electronic 


Electronic Enclosures 


Enclosures 


Models (excluding CA Series) are available with or without 9-volt battery compartments, come with vertical card guides 


and are bossed for mounting horizontal circuit boards. Made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 


CA Series Only: Features: 0 to 6 button configurations » Designed to hold 20mm coin cell batteries * Assembles with 


two or three screws. 


Fig. 4 — Gasket Fig. 5 — 9V 


Standard/ 9V 


Insert 


Fig. 10 — H Series 


9V H Series 


Fig. 6 — Slanted 


Fig. 1 — A Series 


QV End Panel 


0-4 Buttons Available 


Fig. 2 — Standard/ 
Standard with Insert 


DB End Panel 


0-5 Buttons Available 


Fig. 3 — Standard 
Enclosure Copper 
Clad Board 


0-6 Buttons Available 


Accessories 
Digi-Key Price Each Serpac Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
Description Part No. 1 25 50 | Series No. A B c D Part No. 1 25 50 _|Series No. 
H-65 Series Optional End Panel, Clear SRH65-FPC-ND® 261 208 179 | 2105CL 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)] — | SR111-IC-ND 488 388 3.34 | 111-1 
H-65 Series Optional End Panel, Infrared SRH65-FPI-ND® 3.43 2.73 2.35 | 21051R peta tae AaRHdon) peenes = Seen be aa eH at 
Rubber Feet 1xx, 2xx SR50-ND® 38 30 .26 | SR50 : : : i : = saat : ; 
Fubte eat Bornpon,itack nse a an callie 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — | SR131-IC-ND 6.21 493 4.24 |131-1 
Rube Feet Fr A Series SRED-NDS A138 38 | 82 3258255) | 438 (11125) |280 (6880), — | SAISICLNDe 702 598 480 (1381 
100 pc. Standoff Screws, Adhesive SR6OKIT-ND 72.45 57.50 49.45 | 60KIT 3.25 (82.55) 5.63 (143.00) 151 (38.35) = SR151-IC-ND® 731 580 4.99 /151-I 
100 pc. Standoff Posts, Adhesive SR61KIT-ND 69.30 55.00 47.30 | 61 KIT 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) = SR153-IC-ND 8.32 6.60 5.68 1153-1 
Standoff with Hole SR60-ND® a 35 ~~«BT | 60 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86) | — | SROS1-IC-ND 6.68 5.30 4.56 |051-I 
Standoff with Post SR61-ND® Al 3328 | 61 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SR053-IC-ND 7.69 6.10 5.25 |053-1 
Glue for SRGO and SRG1 SR65-ND® 13.48 10.70 9.21 | 65 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86)} — | SRO71-IC-ND 9.73 7.73 6.65 |071-I 
ie lr = a al 498 12395)| 668 (17475) | 141 0561)| — |SROroCND sido 9.08 779 [ora 
ae ane Her oS WE ESO TESA SRALND sc 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80)| — | SR172-IC-ND 11.69 9.28 7.98 |172-1 
Pea es : ° 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51)| — | SRO73-IC-ND 1153 9415 7.87 [073+ 
H67-9V, and H67-AA boxes SR72-ND® 68 54 47 | 72 
= 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)| — | SR173-IC-ND® 1229 975 8.39 |173+1 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR74-ND 68 540 AT 74 488 (123.95) | 14.21 (360.93) | 2.01 (51.05) | — | SR182IC-ND 18.02 14.30 12.30 |1821 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 68 547 75 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10)| — | SRISTIC-NDe 16.03 12.73 10.95 |191-1 
Screw #0 x 9/16 Flat; fits M-4 SR6001-ND 22 18 16 | 6001 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50)| — | SRI93IC-ND 16.73 13.28 11.42 |1931 
Screw #2 x 1/2 Flat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series SR6003-ND 22 18 16 | 6003 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 0.91 (23.11) = SR091-I-ND 14.90 11.83 10.17 {091-1 
Screw #4 x 1/4 HIL Pan; fits 110-1, 05-S, 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26)| — | SRO93IC1-ND 15.72 12.48 10.73 |0931 
9V, 15-S, 9V Standoff Holes and All Bosses $R6004-ND® 22 18 16 ‘| 6004 Fig. 2 — Standard Wall Mount 
Screw #4 x 3/8 H/L Pan; fits All S and SL Series SR6005-ND® 22 18 ~.16 | 6005 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11)| — | SROST-WLIND 7.09 563 4.84 J031-W 
Screw #4 x 1/2 Flat; fits A Series and Wall-Mount Plates SR6006-ND® 22 18 ©.16 ‘| 6006 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81) — | SRO32-WCHND 7.62 6.05 5.21 |032-W 
Screw #2 x 3/4 Flat; fits M-6, IND M-8, IND C-8, CH-8 SR6007-ND® 22 48 ~©=©.16 ‘| 6007 oo aap Sao ia ere = SENG oe a3 _ ey 
pore a c5/6 Herts Gro andl ERODE ND Pee 1G.» tbe: 50008 3.25 (82.55) 263 1148.00 2.01 (51.05) | — | $R152-WCEND 10.49 8.33 7.16 |152-W 
a = . 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — | SR153-WCH-ND 11.03 875 7.53 |153-W 
ri JEM ea, se 3) rice cach as |Semec 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11)| — | SRO51-WEEND 977 7.75 6.67 |051-W 
J -_ : 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.41 (35.81)} — | SR052-WCHND 1049 833 7.16 /052-W 
Fig. 1— A Series 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SR053-WCLND 10.80 858 7.38 /053-W 
2.60 (66.04) ] 4.25 (107.95) | 88 (22.35) | — | SRA20LFND 671 5.33 458 JA-20 Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12 (28.45) | — | SRA21C-NDe 690 548 4.71 /A-21 — 5 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10)| — | SRA27C+ND 10.11 803 6.91 |A-27 ae (eeeey 438 1128 yh (ast = SE WIEN rag a Ee eet 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43)| — | SRA3IC-ND® 12.82 1018 8.76 |A-31 3.25 (82.58) | 5.63 (143.00) | 1151 (38.35)| — | SR161-WICLND 977. «775 ~6 67 |151-Wi 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) — | SRA4IC-ND® 1436 11.40 9.81 |A-41 3.25 (82.58) | 5.63 (143.00) | 251 (6375) | — | SRI53.WICLND 1103875 7.53 (153-Wl 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) |__| SRA427-ND 15.50 12.30 10.58 |A-42 3.26 (82.80) | §63 (143.00) | 0.91 (23:11)| — | SROSI-WIGLND 977 775 667 \051-WI 
Fig. 1 — A Series - 9-Volt 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SR053-WIC-ND 10.80 858 7.38 /053-WI 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10 (27.94) | — | SRA2T-OVLIND® 866 6.88 5.92 [A-219V Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) = SRA27-9VL1-ND 13.61 10.80 9.29 |A-279V .1” (2.54mm) Grid Perfboard — RoHS Compliant 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80(45.72)/ — | SRA31-9VC-ND 16.85 13.38 11.51 /A-319V Aero . 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02)| — | SRA41-9VC-ND 16.79 13.33 11.46 |A-419V Hor Bok Se Sasi Me Gees dase leet 
5,00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) | — | SRA2-OVE-ND@ 17.92 14.23 12.24 [A-429V Patanre SRiee Sees 9438 1935 1665 |S508R 
Fig. 2 — Standard For Box #'s “SRXx7x” S$R370-ND 3115 2473 21.27 |370SR 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) > SR1110-ND 488 3.88 3.34 111 Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05)| — | SR112C-ND 5.20 413 3.55 |112 For Box #’s "SRxix” SRATOND® 1074 853 7.34 A10SR 
2.27 (57.67) 3.83 82.20 2.51 (63.75) | — | SR113C-ND 5.42 430 3.70 |113 For Box #'s “SPxax" SR430-ND@ 1175 9338.02 4308R 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11) | — | SRO2IC-NDe 469 373 3.21 /021 cikeone : i : 
For Box #'s “SRx5x’ SR450-ND 25.61 20.33 17.48 |450SR 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — | SRO31C-ND 5.64 4.48 3.85 [031 For Band's SR" Sen feie 1283 1103 \4708R 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — | SRIS1L-ND® 621. 493 4.24 /131 = - 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81)| — | SRO32CEND 6.21 4.93 4.24 |o32 — Fig. 4 — Gaskets — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05)| — | SR1320-ND 6.65 5.28 4.54 |132 Gasket, 3.63” x 2.27” (92.20mm x 57.66mm),; fits 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.90 (48.26) — | SRO33C-ND 665 5.28 4.54 033 114, 114-4, 112, and 113 : SRPS-11-ND 406 3.23 2.78 |PS-11 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | — | SR133—-ND@ 7.02 5.58 4.80 |133 Gasket 488 eee tt 2am x 82 Sommm) ts eaee ean ia Se. RSE 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) | — | SRISIL-ND® 731 5.80 4.99 /151 ee (443. Oomm x82 Son) TIS ae 7 is : - 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56) | — | SRO52~-NDe 712 5.65 4.86 [052 ae tei Asoc and dged ? areeeRND bay 4da-- 2G PRA 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80)| — | SR152C--ND 769 610 5.25 |152 BUDE Ae ter O8h = : : : 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.90 (48.26)/ — | SRO53C-ND 769 610 5.25 |053 Gasket, 6.88" x 4.88" (174.75mm x 123.95mm); fits 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — | SR153C-ND 8.32 6.60 5.68 |153 171, 172, 173, and 17-S _ SRPS-17-ND 5.80 4.60 3.96 |PS-17 
3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) — | SROS1L-ND@ 6.68 5.30 4.56 051 Gasket, 6.34” x 9.50" (161.04mm x 241.30mm), fits 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90(22.86)] — | SRO71C-ND 9.73 7.73 6.65 |071 091, 092, 093, 191, 192, and 193 SRPS-19-ND 6.02 4.78 4.11 |PS-19 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50(38.10)| — | SRI71C-ND® 10.65 845 7.27 |174 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) | — | SRO72L-ND® 1140 9.05 7.79 072 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (38.10)] — | SR21i0-ND} 5.95 473 4.07 ]211 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR172C1-ND 14.69 9.28 7.98 |172 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35)] — | SR2310-ND@ 731 5.80 4.99 |231 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51)| — | SRO73LI-ND 1153 9.15 7.87 [073 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.00 (50.80) | — | SR232C-ND 772 613 5.27 |232 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)| — | SR173L-ND@ 12.29 9.75 8.39 |173 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — | SR233L-ND 810 643 5.53 |233 
4.88 (123.95) | 14.21 (360.93) | 2.01 (51.05)) — | SR182C-ND 18.02 14.30 12.30 |182 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR251C-NDe 8.95 7.10 6.11 [251 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10)] — | SRI91C-ND® 16.03 12.73 10.95 |191 3.25 (82.55) 588 (14.00 2.00 (50.80) | — | SR252C-ND 954.758 6.52 1252 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50); — | SR193C-NDe 16.73 13.28 11.42 |193 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (6375)| — | SR253C-ND 999 793 682 (253 
6.35 (161.29) | 9.50 (247.30) | 0.91 (23.11); — | SROSIL-ND® 14.90 11.83 10.17 [oot 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35)| — | SR271C-ND 1191 945 8.13 |271 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26) SRO93(_]-ND® 15.72 12.48 10.73 |093 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR272C1-ND 1276 1013 8.71 |272 
Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) | — | SR273L-ND 12.98 10.30 8.86 |273 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.00 (25.40) = $R110-IC-ND 449 3.33 2.86 110-1 Box color (1: B = Black, G = Gray, A = Almond RoHS Compliant (Continued) 
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. . Dimensions — Inch (mm Digi-Key Price Each Serpac 
SERPAC piastic Electronic Enclosures (cont i} are dl 
A B Cc D Part No. 1 25 50 |Series No. 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Fig. 10 —H Series with Pocket Clip 
A B ci D__| PartNo. 1 25 _-50_|Series No. 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-PCC-ND@ 10.46 8.30 7.14 |H-65 PC 
Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) _ SRH65-AAPCLI-ND® 11.43 9.08 7.81 |H-65 AA-PC 
2.60 (66.04) ] 4.10 (104.14) | 1.51 (38.35) | =— | SR221-I-ND 595 4.73 4.07 [211-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — | SRH65-ACPCLI-ND® 10.46 8.30 7.14 |H-65 AC-PC 
8 ieee) red eee a ee = Np ie a He pot 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88)| — | SRH65-QVPCCI-ND 11.18 8.88 —_7.64 |H-65 9V-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51(38.35)| — | SR251-ICFND 895 710 611 \25t-l 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) | _— | SRH67-AAPCLI-ND® 11.62 9.23 7.94 |H-67 AA-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) || — | SR253-IL-ND 9.99 7.93 6.82 [253-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) | — | SRH67-ACPCCIND® 10.62 8.43 7.25 |H-67 AC-PC 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) | — | $R271-ID-ND 11.91 9.45 8.13 [271-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) — | SRH67-PCL-ND@ 1062 843 7.25 |H-67 PC 
488 (108 9 Raa tisdaey ao pee — eae Wee Ana eae 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| — | SRH67-9VPCCI-ND® 11.37 9.03 7.77 |H-67 9V-PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35)) — | SR231-WLIND 8.06 640 551 [231-W a Fac age cay ee : 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05)| — | SR232-WCHND 8.57 6.80 5.85 |232-W Figs st = A Series ':/EMI «'3Volt— RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — | SR233-WLEND 8.95 710 6.11 |233-W 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) | _— _| SRA27E-B-ND 13.14 10.43 8.97 |A-219V 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR251-WCEND 1071 850 7.31 |251-W Fig. 2— Standard 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05)| — | SR252-WCLND 1147 910 7.83 |252-w 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) = SR253-WLI1-ND 11.66 9.25 7.96 |253-W 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) — SR111E-B-ND® 6.24 4.95 4.26 |111-EMI-BLACK 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top) 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) al SR131E-B-ND® 8.00 6.35 5.47 |131-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) $R231-WIL-ND 8.06 640 5.51 ]231-Wi 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50(38.10)| — | SR151E-B-ND 9.48 7.53 6.48 |151-EMI-BLACK 
oe (0259) aay 2 ra a7 _ eS ren an oy acatt 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR172E-B-ND® 15.21 12.08 10.39 )172-EMI-BLACK 
_ eee aa - 7 oe me — easetanetin i4ia6. 905... gan losa. Wh 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10) | — | SR191E-B-ND 20.95 16.63 14.30 |191-EMI-BLACK 
7 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
Fig. 6 — Standard Slant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) 10.39 (9.91)| SROSSL-ND 6.68 5.30 4.56 [05S 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) | — | SR211E-B-ND 7.65 6.08 5.23 |211-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) [0.97 (24.64) SR15-SL-ND® 7.31 5.80 4.99 |15-S io Bs - z = ; 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) {0.90 (22.86) SRO7SC-ND® 973 7.73 6.65 \07-S Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) — RoHS Compliant 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) |1.50 (38.10) SR17SC-ND 10.65 845 7.27 |17-S 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — | SR231E-B-ND 9.48 7.53 6.48 |231-I-EMI-BLACK| 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount Fig. 6 — Standard Slant — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) ]0.39 (9.91), SROSSWL-ND 7.09 563 4.84 [05-SW aa a 
3.25 (82.58) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38-35) | 1.0 (25.4)| SRISSWELND 803 6388.49 [1SSW 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |.968 (24.59) SRO15E-B-ND 9.48 7.53 6.48 |15-S-EMI-BLACK| 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount Fig. 9 — Remote M Series — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4)| SR25SWLEND 9.64 7.65 6.58 [25-SW 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | .85 (21.59) | — | SRMGE-9VB-ND 10.21 810 6.97 |M-6-EMI-BLACK 
Fig.l? — 9-velt Slanted Box color (I: B = Black, G = Gray, A= Almond RoHS Compli 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) [0.97 (24.64) SR25-SLEND 895 7410 6.11 [25S ox color (1: B = Black, G = Gray, A= Almon nore omRrane 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) |1.50 (38.10) SR27SL-ND 1191 945 8.13 /27-S Digi Key Err sae 
Fig. 8 —C Series Descrinti Part Ni 1 25 50 | Series N 
7.38 (35.05) | 2.13 (64.10) | 058(1473)] — | SCRAC-ND 353.280 241 [0-4 Se : a ee 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05) | — | SCR6LI-ND 353 280 2.41 |C-6 Fig. 1 — A Series Optional End Panels 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62)| — | SCR8LI-ND® 3.53 280 2.41 |C-8 i OC 
1185 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(25.40)| — | SCR28C-ND® 460 365 344 |c-28 pel serlesiEnt rane) Sy ae ume al ae 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.32)| — | SCRIOCFND 406 323 «278 IC-10 A20 Series End Panel with DB9 $R2003-DB9B-ND® 1.98 158 1.36 |2003 DB9 BK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00(25.40) | — | SCR12C-ND 444 353 3.04 |C-12 A20 Series End Panel with DB25 $R2003-DB25B-ND 1.98 158 1.36 |2003 DB25 BK 
138 GH] 213 ATO ‘oa series ean Mey Holder Soe A21 Series End Panel SRA21-CIC-ND® 186 148 1.27 |2005 
‘61 (20.89) | 226 (6740) | 075(1905)| — | SCREKHCLND SO cae: aaa IC eIktl A2t 9V Series Black End Panel SRA21-9VBK-ND® 1.83 145 1.25 |2006 BK 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) = SCR8KHC1-ND 5.01 3.98 3.42 |C-8KH A21 Series End Panel with DB9 SR2005-DB9B-ND® 1.98 1.58 1.36 | 2005 DB9 BK 
Fig. 8 — C Series with Pocket Clip A21 Series End Panel with DB25 $R2005-DB25B-ND 1.98 158 1.36 |2005 DB25 BK 
7.38 (35.05) ] 2.13(64.10) | 0.58(1473)) — | SCR4PCLEND 658 5.23 450 ]C-4PC i -OCk 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05)| — | SCREPCC-ND® 658 5.23 4.50 |c-6PC fe} Senes End Fane SFO BOSS 88 14s 12010 
485 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (2362); — | SCREPCCEND 658 523 450 \c-8PC A27 QV Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND® 1.95 155 1.34 |2011 BK 
1.85 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(25.40)| — | SCR28PCLI-ND 765 6.08 5.23 |C-28 PC A27 Series End Panel with DB9 $R2010-DB9B-ND® 214 1.70 1.47 |2010 DB9 BK 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.32) | — | SCR10PCLI-ND 712 5.65 4.86 |C-10 PC A27 Series End Panel with DB25 $R2010-DB25B-ND 214 1.70 1.47 |2010 DB25 BK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00(25.40) | — | SCRI2PCL-ND 750 5.95 5.12 |C-12 PC 
Fig. 8 — CH Series A31 Series End Panel SRA31-CIC-ND 331 2.63 2.26 [2015 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86) = SRCH-4C-ND 353. 280 241 |CH-4 A31 9V Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND® 2.93 2.33 2.00 |2016 BK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)| — | SRCH-6L-ND® 3.53 2.80 2.41 |CH-6 A31 Series End Panel with DB9 $R2015-DB9B-ND 3.28 2.60 224 |2015DB9BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50) SRCH-8L-ND@ 3.53 2.80 2.41 |CH8 A31 Series End Panel with DB25 $R2015-DB25B-ND 3.28 2.60 2.24 |2015 DB25 BK 
Fig. 8 — CH Series with Key Holder 7 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.565 (14.86)] — | SRCH-4KHCF-ND 501 398 342 CH-4KH Adi Series End Panel SRA41-CIL-ND 3.08 2.43 2.09 |2020 
2.39 (60.71) ] 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)|_ — | SRCH-6KHC-ND 5.01 3.98 3.42 |CH-6 KH A41 QV Series Black End Panel SRA41-9VBK-ND@ 261 2.08 1.79 | 2021 BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50)]_ = — __ | SRCH-8KHL-ND 5.01 3.98 3.42 |CH-8 KH A41 Series End Panel with DB9 SR2020-DB9B-ND® 2.87 2.28 1.96 |2020 DB9 BK 
Fig. 8 — CH Series with Pocket Clip A41 Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND 2.87 2.28 1.96 |2020 DB25 BK 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585(14.86)| — | SRCH-4PCLIND®@® 658 5.23 4.50 |CH-4PC - 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)| — | SRCH-6PCLI-ND 6.58 5.23 4.50 |CH-6 PC A42 Series End Panel SRA42-CIC-ND 3.31 263 2.26 | 2024 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925(23.50)| — | SRCH-8PCLLND® 6.58 5.23 4.50 |CH-8 PC Ad2 QV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND® 293 233 2.00 |2025 BK 
Fig. 9—M | Series — RoHS Compliant A42 Series End Panel with DB9 $R2024-DB9B-ND® 3.28 2.60 2.24 |2024 DB9 BK 
2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) SRM4L-ND 6.36 5.05 4.35 |M-4 A42 Series End Panel with DB25 SR2024-DB25B-ND 3.28 2.60 2.24 |2024 DB25 BK 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — | SRM6L-ND 788 6.25 5.38 |M-6 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84) | — | SRM8L/-ND 9.32 7.40 6.37 |M-8 Lens color (JC IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black © RoHS Compliant 
Fig. 9 — M Series with Pocket Clip — RoHS Compliant 7 es = Fi 
2.20 (55.68) | 2.80(71.12) | 0.71(18.03)| — | SRM4PCL-ND 8.85 7.03 6.05 |M-4PC EUSIMETS Oi Shee! Nem I) Digi Key ail eeta SIGE 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — | SRMGPCLI-ND 1071 850 7.31 /M-6 PC A B c Part No. 1 25 50_| Series No. 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — | SRM8PCLI-ND 1276 1013 8.71 [M-8PC Fig. 8 —C Series Translucent 
Fig. 9— M Series with External Screws — RoHS Compliant 
740 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — | SRMGINDCFND 788 6.25 5.38 [M-O IND 1.36,(95.05) | 218(64.10) |) 0.581478) BSGRETEERD 583° 463 3.98. | C4 TR 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — | SRMBINDC-ND 10.49 8.33 7.16 |M-8 IND 1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05) ) SCR6TLI-ND 5.83 4.63 3.98 | C-6 TR 
Fig. 11 —G Series — No Insert or Access Hole — RoHS Compliant 1.85 (46.99) | 2.40(60.96) | 0.93 (23.62) | SCR8TCL-ND 583 463 3.98 | C-8TR 
4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) ] 0.885 (22.48)] — | SRG10L-ND 7.34 5.83 5.01 ]G10 2.30 (58.42) 3.25 (82.55) |_ 0.80 (20.32) | SCRIOTL-ND® 6.84 543 4.67 | C-10TR 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG20A-ND 8.69 6.90 5.94 /G-20 ALMOND Fig. 9—M Series Translucent — RoHS Compliant 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG20B-ND 8.69 690 5.94 |G-20 BLACK 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89 (22.60) — | SRG30A-ND 9.95 7.90 6.80 |G-30 ALMOND 2.20 (55.88) | 2.80(71.12) | 0.71 (18.03) | SRM4TLI-ND 10.99 873 7.51 | M-4TR 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG30B-ND 9.95 7.90 6.80 |G-30 BLACK 2.40 (60.96) | 4.15(105.41) | 0.85 (21.59) | SRM6TCEND 13.70 1088 9.36 | M-6TR 
Fig. 11— G Series with Insert and Access Hole — RoHS Compliant Fig. 10 —H Series Translucent 
438 (117.25) | 3.25 (82.55) 1 ee ————— aur pies 10.01. [GI0A 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH6STCHND® 1282 1018 876 | H-65TR 
Mason Char SEEN te 348 185 1.68 A004GL 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88) | SRH6S-AATLLND® 1455 11.55 9.94 | H-65AATR 
M4 Series Infrared SRM4-FPI-ND 324 258 2.22 |4004IR 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65-9VTLI-ND 1418 11.25 9.68 | H-65 9V TR 
M6/8 Series Clear SRM6/8-FPC-ND 261 2.08 1.79 |4008CL “pe . = 7 
MG/8 Series Infrared SRM6/8-FPLLND 343 273 235 \Ao0aiR Beciatnte enter : L= Translucent Blue, G = Translucent Green, $ = Translucent Gray, R = Translucent Red 
Fig. 10 —H Series (Standard, AC, 9V, or AA) — RoHS Compliant 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) SRH65(_]-ND 7.40 5.88 5.06 |H-65 Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — | SRH65-AAL/-ND 8.38 6.65 5.72 |H-65 AA Fig. ry B C Part No. 1 25 ~~ 50_| Series No. 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — | SRH65-ACC-ND 740 5.88 5.06 |H-65 AC - - 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 064 8.88 — | SRH65-9VC-ND 813 6.45 5.55 |H-65 9V CA Series — RoHS Compliant 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) | — | SRH67L1-ND 7.56 6.00 5.16 |H-67 12 | 1.73 (43.94) | 2.53 (64.26) | 0.65 (16.51) | SRCA4-SgC]-ND 5.36 4.25 3.66 | CA-4 
a0 es Poa 12 o a _ SR EST ol ast a6 rer 13 | 1.51 (38.35) | 3.05 (77.47) | 1.05 (26.67) | SRCA6-XI-]-ND 7.62 6.05 5.21 | CA-6 
2:75 (69.85) | 494 (105.48) | 128 (3051)| — | SRH67-9VCLND Rage 4660. 68" HET BY 14 | 1.87 (47.50) | 3.32 (84.33) | 1.00 (25.40) | SRCA8-C-ND 8.03 6.38 5.49 | CAB 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) | — | SRH75C-ND 9.45 7.50 6.45 |H-75 15 | 2.56 (65.02) } 3.40 (86.36) | 1.02 (25.91) | SRCA10-BdL]-ND 945 7.50 6.45 | CA-10 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)| — | SRH75-9VC-ND 10.49 833 7.16 |H-75 9V Number of Buttons 2: 0 throu , F , 
- i E igh 6 (See figures for number of buttons available per series) 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)| — | SRH75-4AAC-ND 12.69 10.08 8.67 |H-75 4AA Box color [1]: B = Black, G ~ Gray, A= Almond 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2251 


Hi Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
SERPAC P-Series Enclosures ae 


Internal External Part No. 1 10 Model No. 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-PLLFL-ND 54.66 45.57 | R-300 PLL FOAM 
Features: 
s Seen = Picts Hote len Uv arteessd cite Chorale 13.49x9.78x6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-PLLFL-ND 98.52 82.14 | R-520 PLL FOAM 
resistant 18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-PLLFCE-ND 144.56 120.52 | R-710 PLL FOAM 
* Unbreakable light-weight structural resin 18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-PLLFL-ND 162.50 135.47 | R-720 PLL FOAM 
+ O-Ring watertightairtight seal With Metal Lock With Foam Insert 
* Pressure purge valve under latch 7.3.x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-MLLFL-ND 51.02 42.54 | R-120 MLL FOAM 
sErgonomicihandle: 9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLFL-ND 70.10 58.44 | R-300 MLL FOAM 
= Conoston prog 13.49 x9.78x6.00 | 14.85% 12.15x6.85 | SR-R520-MLLFC-ND 118.96 95.01 | R-520 MLL FOAM 
* Materials; obit Olypropyleneland SeVRACEVG 18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-MLLFC-ND 160.00 133.39 | R-710 MLL FOAM 
Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-MLLFC-ND 177.94 148.34 | R-720 MLL FOAM 
Internal External Part No. 1 10 Model No. 
z @ RoHS Compliant Note: _ = Case Color: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; 0 = Orange 
Without Foam Insert Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
Internal External Part No. 1 10 Model No. 
7.3x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-C-NDe 2292 1911 | R-120 - 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-C-ND 36.00 30.02 | R-300 
With Plastic Lock Without Foam Insert 
13.49x9.78x6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-C-ND 66.50 55.44 | R-520 
7.73x51x3.3 | 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-PLLB-ND 38.64 32.22 | RX-120 PLL BLACK 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-C-ND 109.12 90.97 | R-710 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10x 15.80x5.51 | SR-RX710-PLLB-ND 150.72 125.65 | RX-710 PLL BLACK 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-C-ND 109.12 90.97 | R-720 
With Plastic Lock Without Foam Insert With Metel Lock Without Foam Insert 
aa eee a7x745xa00 RESETS aide? “Deen RAD PEL 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10x 15.80x5.51 | SR-RX710-MLLB-ND 166.16 138.52 | RX-710 MLL BLACK 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-PLLO-ND 44.96 37.49 | R-300 PLL With Plastic Lock With Foam(insert 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-PLLO-ND 75.46 6291 | R-520PLL 7.73x51x3.3 | 8.88x7.59x3.97 |SR-RX120-PLLFB-ND 43.46 36.23 | RX-120 PLL BLACK FOAM 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-PLLO-ND 118.08 98.44 | R-710 PLL With Metal Lock With Foam Insert 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-PLLO-ND 118.08 98.44 | R-720 PLL 7.73x51x3.3 | 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-MLLFB-ND 58.90 49.11 | RX-120 MLL BLACK FOAM 
With Metal Lock Without Foam Insert 9.61x7.42x415 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLFB-ND® 91.08  — | RX-300 MLL BLACK FOAM 
7.3x5.00x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-MLLO-ND 47.32 39.45 | R-120MLL 
ef a 7 , Digi-Key Price Each Serpac 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLCO-ND 60.40 50.36 | R-300 MLL eat ne panna 4 aa aca 
13.49x9.78x6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-MLLC-ND 90.90 75.78 | R-520 MLL 3-Piece Replacement Foam Sets for R and RX Series Cases — RoHS Compliant 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-MLLO-ND 193.52 111.31 | R-710MLL 150 SD aap TT 9100 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-MLLO-ND 133.52 111.31 | R-720MLL Replacement 300 $R9300-ND 8.84 7.37 9300 
With Foam Insert Foam Sets 710 SR9710-ND 24.18 20.16 9710 
7.3x5.00x3.23 | 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-FC-ND® 26.62 22.20 | R-120FOAM io SHAUL ADAG. 88:78: _ || 9700 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x 4.87 | SR-R300-FLI-ND 45.70 38.10 | R-300 FOAM “R” Series Panel Kits — RoHS Compliant 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-FL-ND 89.56 74.67 | R-520 FOAM Top Plate R120 SR7150T-ND 56.28 46.91 7150T 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-FOHND 135.60 113.05 | R-710 FOAM ie STEEL Bh Ot ——TBB205. |) 72501 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-FO-ND 153.54 128.00 | R-720 FOAM Bottom Plate R120 Sirius) Sate 82 mB0B 
R300 $R7350B-ND 80.52 67.11 7350B 
With Plastic Lock With Foam Insert 
7.3x5.00x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-PLLFC-ND 35.58 29.67 | R120PLLFOAM | @ ROHS Compliant 
se ie EES: a i Note: Hardware supplied with kits. Bottom plate kit includes perimeter seal and o-rings. Panel kits for R-Series only. 


Flambeau’ plastic Storage Systems 


INDUSTRIAL PRODUCTS & PACKAGING SOLUTIONS 
Conductive Storage 


Conductive cabinets are built in accordance with the guidelines of DOD-HDT3K-263 to bleed off any static 
charge at a safe controlled rate when properly connected to a ground. Each cabinet comes with a static-safe 
ground wire which protects users against electrical shock. Color: black 


Cabinets 


Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. e WwW D ments | Part No. ‘J 10 100 Model No. 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1014-ND 77.26 64.13 59.11 | C20P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1016-ND 102.68 85.23 78.56 | C26P-C 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 610-1021-ND 74.28 61.66 56.83 | U30P-C 

) | 6( 

) | 66 

) | 6¢ 


16.50 (419.10) | 12 (304.8 152.4) 45 510-1023-ND 103.70 86.08 79.34 | U45P-C 
11.25 (285.75) | 12 (304.8 152.4) 20 510-1014-ND 77.26 64.13 59.11 | C20P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8 152.4) 26 510-1016-ND 102.68 85.23 78.56 | C26P-C 


Boxes 
Dimensions — Inch (mm) Compart-) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L Ww D ments | PartNo. 1 10 100 Model No. 
Plastic Frame Storage 2 |13.13 (333.50)| 9228.6) | 2.32(58.93)| 1 | 510-1019-ND 37.10 30.80 28.39 | c8ot 


Sturdy shell and drawer rail structure for extra strength. These rugged cabinets can be stacked or wall 

mounted for greater storage flexibility. Drawers are in clear styrene resin for optimum visibility and speedy Cases 

retrieval of contents. Each cabinet features drawer stops to prevent accidental spills. . : . . - 
Features: * Molded from a proprietary high density polyethylene carbon loaded blend of materials * Conductive 


Cabinets <105 O/in? * Anti-Static: 109 ~ 10'S O/in? * Faraday Cage Protection * Color: black 

Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau Internal Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L Ww D ments | Part No. 1 10 100 Model No. Fig. L Ww D Part No. 1 10 100 Model No. 

11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1013-ND 25.82 21.44 19.76 | C20P 5.06 (128.52) | 2.75 (69.85) -0 (25.4) | 510-1009-ND 948 7.87 7.26 | 50019 

46.50 (419.10) | 12(304.8) | 6(152.4) | 26 | 510-1015-ND 34.98 29.04 26.76 | c26P 6.75 (171.45) | 20127) | 1. ‘8 (30.23) (RSM 18.86 15.66 14.43 | 50036 

1 eae waaay ltatanaiay |liBIESA 20 EMRE oso ora 1975 | usoP 3 | 11.88 (301.75) | 8.19 (208.03) | 1.25 (31.75) | 510-1006-ND 25.10 20.84 19.21 | 50015 

OB ARBS: 75): 12:(9088) | O(1B2-2) : ; ; 17.5 (444.5) | 13.5 (342.9) | 1.31 (33.27) | 510-1011-ND 48.20 40.01 36.88 | 50023 

16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) | 45 | 510-1024-ND_ 34.98 29.04 26.76 | U45P 18.44 (468.38) | 17.69 (449.33) | 1.94 (49.28) | 510-1010-ND 63.48 52.69 48.57 | 50021 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2252 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BUD’S WATERTIGHT BOXES: 
NEMA 4X PROTECTION AT 


NEMA 12 PRICES 


POLYCARBONATE 


¢ Made from ABS and Polycarbonate 
plastics 


¢ Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 
4x, 12, 13 and IP65 and UL508-4X E 
ratings. a 


EMI RFI SHEILDED 


° Made from Die Cast 
Aluminum 


¢ Hundreds of sizes and styles 
available 


FIBERGLASS 


¢ Made from Fiberglass 
reinforced plastic (SMC) 


¢ Designed to meet NEMA 
1, 2, 4, 4x, 12, 13, IP66 
and UL508-4X ratings. 


¢ Sizes range from 7.74” 
X 7.74” x 4.5” to 15.79” x 
13.89” x 6.5” 


\ ° 7 sizes 


¢ Designed to meet 
NEMA 1, 2, 4, 4x, 12, 
13 and IP67 


DIE CAST ALUMINUM 


¢ Made from #ADC-12 Alloy Die Cast 
Aluminum 


¢ Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 4x, 
12, 13 and IP65 ratings. 


¢ Available with and without mounting 
flanges 


STEEL 


¢ Made from 14 ga. steel. 


¢ Designed to meet NEMA 1, 
2, 4, 4x, 12, 13 and IP65 and 
UL508-4X ratings. 


e Available in 16 sizes ranging 
from 6” x 4” x 3” to 16” x 14” 
x 10” 


4 ||- Enclosures and Racks 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Gasketed Enclosures Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures 

Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings 
Style 1: + Light gray polycarbonate body and 
cover * UV stabilized * UL94V-2 flammability 
rating Style 2: « Light gray polycarbonate 
body and clear polycarbonate cover * UV 
stabilized * UL94V-2 flammability rating 
Style 3: * Dark gray ABS body and cover 

* UL94-HB flammability rating 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings. 


Indoor Version: 2 
* ABS/PC blended plastic with UL94-5VB flam- _{ 


mability rating A 

* Clear doors polycarbonate with UL94V-0 flam-  |-~ 
mability rating 

* Suggested service temperature -40°C ~ 70°C 


Fig. 3— NEMA Enclosures 4x Gland NEW! 
;— Cc ei 
=y 


i ‘OA 
Ss ¢ 


+ 
OB 
ce 


Gasket Body Cable Nut 


NEMA / Watertight Polycarbonate Enclosures Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
A B c D Part No. 1 10 _| Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) [377-1127-ND 21.30 = 17.74 | PN-1327 
A B c D Part No. 1 5 | PartNo. 3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1129-ND 16.40 13.65 | PN-1328 
7 7 h 2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1131-ND 28.60 —-23.82.-« | PN-1329 
Fig. 1 — NBA Series - Stainless Steel Hinges & i ic 
7.09 (180.09) 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 5.90 (149.86) | 377-1138-NDt 67.30 56.07 | NBA-10i4a 58 ast $30 83-904 RANGEL Far ees} Se eC 
7.09 (180.09)} 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) | 5.90 (149.86) | 377-1139-NDt 99.20 82.67 | NBA-10148 3.74 (94.99) | 10.43 (264.93)| 7.28 (18491) | 2.95 (74.93) |377-1258-ND 3840 32.15 | PN-1335 
5.97 (151.64)| 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92) | 377-1140-ND§ 63.90 53.25 | NBA-10162 : : ae Se - : ~ 
Fig. 1 — NBB Series - Plastic Hinges Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures — Style 2 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 877-1141-NDt 20.20 1685 | NBB-10240 1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) ] 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) [377-1255-ND —‘11.10 9.27 | PN-1321-C 
5.50 (141.35)| 11.28 (286.512)| 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98) | 377-1142-NDt 44.00 36.65 | NBB-10243 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1117-ND 12.00 10.00 | PN-1322-C 
7.04 (178.82)| 13.00 (330.2) | 13.00 (330.2) | 5.86 (148.84) | 377-1143-ND+ 60.80 50.67 | NBB-10245 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) |377-1120-ND 13.90 11.59 | PN-1323-C 
6.30 (160.02)| 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79) | 377-1144-ND+ 58.40 48.65 | NBB-10247 2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1123-ND 19.40 16.15) PN-1324-C 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1245-ND§ 23.20 19.32 | NBB-10260 2.95 (74.93) _| 8.74 (221.99) |_ 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1256-ND 28.60 23.82 _| PN-1329-C 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1246-NDt 23.40 19.52 | NBB-15240 2.17 (55.12) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) |377-1733-ND 15.70 13.10] PN-1332-C 
Fig. 1 — NBD Series — Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.20) |377-1257-ND 23.70 19.75 | PN-1334-C 
5.03 (127-76)| 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85 (97.79) | 377-1145-NDf 44.70 37.25 | NBD-10442 Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures — Style 3 
Fig. 1 — NBE Series - Plastic Hinges / Aluminum Swing-out Panel r ‘ rf i f z fi x & 4 rf “| g | 
SBO(TATSB)] 747 18879) 17.28 (286.512) 439 10998) |a77-T146-NDg 82/0 6906 | WBETOSE| | | {Sr (aoay | 4sa(ite0y | 286\6502) [099{28146)[377-111END 760 eat | PAis2T-Dg 
6.30 (160.02)) 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) | 5.11 (129.79) | 377-1147-ND§ 108.30 90.45 | NBE-10567 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1118-ND 8.50 7.09 | PN-1322-DG 
7.85 (199.39)} 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42) | 377-1148-ND§ 163.90 136.87 | NBE-10573 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) |377-1121-ND 10.30 8.57 | PN-1323-DG 
, 2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) [377-1124-ND 14.90 12.44 | PN-1324-DG 
t Solid doors § Clear doors 2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1126-ND 20.20 16.84] PN-1325-DG 
niaeastonseinen re PACSENT iain 3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1128-ND 14.70 12.24 | PN-1327-DG 
imensions - Inch (mm) EY) tole CEE 3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1130-ND 11.10 9.24 | PN-1328-DG 
A B c D Part No. 1 10 Part No. 2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1132-ND 18.00 14.99 | PN-1329-DG 
Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures — Style 1 3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) |377-1135-ND 13.00 ——'10.85_| PN-1333-DG 
aaah : 2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) [2.37 (60.199) |377-1137-ND 17.30 14.40 | PN-1334-DG 
1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) ]0.99 (25.146) |377-1112-ND 7.40 6.15 | PN-1320 
4157 (39.88) | 453 (115.06) | 256(65.02) |099(25-146)|377-1114.ND 10.80 g02 | PNetaat 3.74 (94.99) | 10.43 (264.98)| 7.28 (184.91) | 2.95 (74.98) |377-1259-ND_29.10_ 24.35 _| PN-1335-06 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1116-ND 11.70 9.75 | PN-1322 NEW! Fig. 3 — NEMA Enclosures 4x Gland NEW! 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) )377-1119-ND 13.40 14.15 | PN-1323 0.197 (5.00) | 0.315 (8.00) | 1.102 (27.99) | 0.827 (21.00) |377-1630-ND 1.70 1.42 | NG-9511 
2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1122-ND 18.80 15.65 | PN-1324 0.283 (7.18) | 0.374 (9.50) | 1.169 (29.69) | 0.921 (23.39) |377-1631-ND 1.70 1.42 |NG-9512 
2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1125-ND 24.90 20.75 _—‘| PN-1325 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2253 


Enclosures and Racks (cont.) 


Bus Industries ne 


Fig. 4 — Blue Transparent NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 
13, IEC52/IP65 and UL508-4X 
Ratings 

¢ Transparent blue polycarbonate 


¢ UV stabilized polycarbonate with 
UL94-V2 flammability rating 


7 — NEMA 4X 
Die Cast Aluminum 
EFI/RFI Boxes NEW! Silicon 
3 gasket 


Fig. 5 — Fiberglass NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13 and IP66 
Ratings 

* Fiberglass Reinforced Plastic (SMC) 
* Provides outstanding protection against 
corrosion * Chemical resistant and imper- 
vious to dents * Stainless Steel hinge, 
screws, wall mounting brackets * Listed and 
tested to UL-508-4X requirements 


Fig. 8 — NEMA Sheet Metal Boxes with 
Mounting Flanges 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13, 
IP65 and UL508-4X Ratings 


° Durable 14 gauge steel 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 6 — Die Cast Aluminum NEMA Boxes with 


or without Mounting Flanges 


Meets NEMA 1, 
Ratings 

* ADC-10 aluminum alloy ¢ Tested and listed 
to UL-508 Type 4X requirements (UL File 
#E194432) »* Heavy duty .09” thick external 
wall mounting bracket * Mounts to wall or 
panel with #10 size screws (not included) 


2, 4, 4X, 12 and 13 


Fig. 9 — Sheet Metal NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13, IP65 
and UL508-4X Ratings 


* Continuous seam welded 16AWG steel 
construction 
* Cover closes securely with unique key 


EMUREL Za * Hinged cover provided 
shield 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B G Part No. 1 10 Part No. Finish E WwW Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 4 — Blue Transparent NEMA Boxes 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 2.22 (56.39) 377-1520-ND 20.10 16.75 CN-5709 
3.54 (89.92) 4.53 (115.06) 2.17 (55.12) 377-1542-ND 1460 12.20 BT-2723 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 4.21 (106.93)|  377-1521-ND 24.70 20.60 CN-5710 
4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 2.17 (55.12) | 377-1543-ND 21.30 17.80 BT-2724 Naturall 8:75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) | 377-1522-ND 26.40 = 22.05 | CN-8714 
5.75 (146.05) | 8.74 (222.00) 2.17 (55.12) 377-1544-ND 28.10 23.45 BT-2725 8.75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 4.22 (107.19))  377-1523-ND 35.70 29.80 CN-5712 
4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 3.15 (80.01) | 377-1545-ND 24.90 20.80 BT-2727 9.85 (250.19) | 9.85 (250.19) | 4.01 (101.85)}  377-1524-ND 62.60 52.25 ‘| CN-5713 
4.72 (119.89) | 7.87 (199.90) 2.95 (74.93) 377-1546-ND 2430 20.30 BT-2734 10.81 (274.57) | 6.89 (175.01) | 2.64 (67.06) | _377-1525-ND 38.90 32.45 CN-5714 
6.30 (160.02) | 9.45 (240.03) 3.54 (89.92) 377-1547-ND 34.10 28.45 BT-2740 Fig. 6 — NEMA Die-Cast Aluminum Boxes with Mounting Flanges 
9.06 (230.12) | 11.81 (299.97) | 3.39 (86.11) | 377-1548-ND 79.00 65.95 BT-2742 3.52 (89.41) | 1.38 (35.05) | 1.22 (30.99) | 377-1526-ND 7.00 5.85 | CN-6702 
Fe, cron ue ae ns) | $563) | Bel | Grama = Boba |tran 
774 (196.60) | 450 (11430) | 7.74(196.60) | 377-1565-ND 43.80 36.52 NF-6610 asa tiie) | 287 9068 | 299 (2639) | a7/1s2OND be ay Pram eee 
7.76 (197.10) | 4.50 (114.30) | 9.64 (244.86) | 377-1566-ND 45.10 37.57 NF-6611 
1567-1 : 4.73 (120.14) | 3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) | _377-1530-ND. 14.90 12.45 _| CN-6706 
9.90 (251.46) | 6.50 (165.10) | 11.78 (299.21) | 377-1567-ND 59.00 49.15 NF-6612 Natural 
Beach : 5.47 (138.94) | 4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) | _377-1531-ND 19.80 16.50 | CN-6707 
11.90 (302.26) | 6.50 (165.10) | 13.78 (350.01) | 377-1568-ND 70.30 58.57 NF-6613 
13.89 (352.81) | 6.50 (165.10) | 15.79(401.07) | 377-1569-ND 82.30 68.59 | NF-6614 pat (a2 veaairer) ans (ra 3 STE Bae ND oan 7070 eeu 
‘ 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 4.21 (106.93)) 377-1534-ND 27.80 23.20 —| CN-6710 
Aluminum NEMA Boxes 8.75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) | _377-1535-ND 31.20 26.05 _| CN-6711 
No wall mounting hol 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. § No wall mounting holes 
Finis ua arin: paniiNG? NEW! Die Cast Aluminum NEMA EMI/ RFI 
Fig. 6 — NEMA Sealed Die-Cast Boxes B M . B k 
3.54 (80.92) | 1.42 (86.07) | 1.18 (29.97) ] 377-1099-ND§ 6.30 5.27] AN-1300 oxes and Mounting Brackets 
2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1100-ND 6.50 5.42 | AN-1301 os s : 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1101-ND 9.40 7.84 AN-1302 a Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Natural| 4-53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (65.12) | 377-1102-ND 11.40 9.52 | AN-1303 Finish A B Part No. 1 10 | Part No. 
4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | _377-1103-ND 13.40 11.19 _| AN-1304 ic. 7— i 
5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1104-ND§ 24.00. 20.00 | AN-1305 Figs: —/NEMA 4x Aluminum: Boxes 
6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | | 377-1105-ND§ 24.40 20.36 ~—*| AN-1306 Natural | 4 77 (44.96) | 3.79 (96.27) | 3.79 (96.27) | 327-1586-ND 17.40 14.50 |ANS-3801 
8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) |__377-1106-ND 25.80 21.52 AN-1307 “pial oe at a ee pacer 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | _377-1190-ND 15.20 12.67 | AN-1302-G 2.64 (67.08) | 3.79(96.27) | 3.79 (96.27 -1588- k ; : 
4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1191-ND 1780 14.84 _—‘| AN-1303-G Black A57-08) (een (96.27) | 377-1589-ND 23.90 19.92 _ |ANS-3803-B 
Gray | 4:53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (65.12) | 377-1192-ND 21.40 17.84 | AN-1304-G Natural | 5 77 (44.96) | 7.56 (192.02) | 3.78 (96.01) | 3/7 1990-ND 28.40 23.67 _|ANS-3805 
ray | 5.83 (148.08) | 4.25 or: 95) | 2.95 (74.93) | 377-1193-ND 34.40 28.67 _—| AN-1305-G ek tN : : fads sad ae a ae oe 
6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1194-ND 34.80 29.02 —_| AN-1306-G tural 77-1592- I 5.67 3807 
8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1195-ND 3740 31.19 | AN-1307-6 Black | 2-64 (67.06) | 7.56 (192.02) | 3.78 (96.01) | 377-1593-ND 38.80 32.34 _|ANS-3807-B 
Fig. 6 — NEMA Die-Cast Aluminum Boxes with Mounting Flanges Natural 2.60 (66.04) |10.79 (274.07) | 6.81 (172.97) 377-1594-ND 56.10 46.75 |ANS-3809 
Black 377-1595-ND 68.00 56.67 __|ANS-3809-B 
Natural] 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1426-ND 1540 12.86 | AN-2800 “latina ale e780 e330 TANS SBT 
Black | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1427-ND 16.20 13.48 | AN-2800-B Black | 2:94 (100.08) |10.79 (274.07) | 6.81 (172.97) | 377 4e97.ND ono paad (ANS-3811°8 
Natural 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1428-ND 15.80 13.15 | AN-2801 Gee SE a af 
Black | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1429-ND 16.80 14.00 AN-2801-B atural | 4 97 (50.04) | 5.91 (150.11) | 3.94 (100.08) | 347-1598" 5. ; 5 
Natural] 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | _377-1430-ND 19.80 16.50 AN-2802 Black 377-1599-ND 32.20 26.84 _|ANS-3813-B 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) [1.18 (29.97) | 377-1431-ND 21.70 18.07 | AN-2802-B Natural | 9 95 (74.93) | 5.91 (150.11) | 3.94 (100.08) | 37-1600-ND 30.30 25.25 |ANS-3815 
Natural] 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1432-ND 22.70 18.94 AN-2803 Black 377-1601-ND 38.20 31.84 |ANS-3815-B 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1433-ND 24.40 20.34 ‘| AN-2803-B Natural | + 97 (0.04) | 7.87 (199.90) | 5.91 (150.11) | 377-1602-ND 46.80 39.00 |ANS-3817 
Natural] 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1434-ND 24.60 20.48 —‘| AN-2804 Black 377-1603-ND 57.40 47.84 __|ANS-3817-B 
Black | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | _377-1435-ND 27.40 22.82 _| AN-2804-B Natural ] > 95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 6.91 (150.11) | 377-1604-ND 51.80 43.17 |ANS-3819 
Natural] 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | _377-1436-ND 38.80 32.34 | AN-2805 Black | “~? \!" : : : “17 | 377-1605-ND 63.70 53.09 _|ANS-3819-B 
Black | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1437-ND 43.10 35.92 AN-2805-B Die Cast Wall Mounting Bracket Kit, Natural . 377-1606-ND 4.10 3.42 JANX-1390 
Natures ad ti7088 ey ST teeD} STN hen ae Moone i Die Cast Wall Mounting Bracket Kit, Black 377-1607-ND 6.80 5.67 |ANX-1390-B 
ack. | 6. ; . : -1439- 5 ; -2806- Die Cast Wall Mounting Bracket Kit, Gray . 377-1608-ND 6.80 5.67 |ANX-1390-G 
Natural] 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | _377-1440-ND 43.20 36.03 _| AN-2807 Sa ene e ay: 
Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | _377-1441-ND 50.90 42.40 | AN-2807-B 
Natural] 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) | 377-1442-ND 49.30 41.11‘ | AN-2808 Steel NEMA Boxes 
Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) | 377-1443-ND 57.20 47.67 _| AN-2808-B 
Natural] 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1444-ND 43.10 35.92 | AN-2809 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | _377-1445-ND 46.80 38.98 _| AN-2809-B Finish c W Part No. fl 10 Part No. 
Natural| 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | _377-1446-ND 48.40 40.34 | AN-2810 a 7 7 
Black | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00(101.6) | 377-1447-ND 53.60 44.65 | AN-2810-B Fig. 8 — NEMA Sheet Metal Boxes with Mounting Flanges 
Natural] 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1448-ND 15.00 12.53 | AN-2811 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) ) 3.00 (76.20) | 377-1501-ND 45.90 38.39 | SN-3700 
Black | 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1449-ND 1570 13.11 AN-2814-B 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | 3.50 (88.90) | 377-1502-ND 55.20 46.17 | SN-3701 
Natural] 3.85 (97.79) | 2.52 (64.01) | 1.35 (34.29) | 377-1450-ND 19.30 16.11 AN-2812 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1503-ND 50.70 42.41 SN-3702 
Black | 3.85 (97,79) } 2.52 (64.01) | 1.35 (34.29) | 377-1451-ND 2070 17.28 | AN-2812-B 42.00 (304.80) }10.00 (254.00) | 5.00 (127.00) | 377-1504-ND 89.50 74.86 | SN-3703 
Natural] 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) ) 377-1452-ND 23.30 19.44 AN-2813 Gray [10.00 (254.00)| 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | _377-1505-ND 84.80 70.93 SN-3704 
Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) | 377-1453-ND 26.30 21.92 _—| AN-2813-B 12.00 (304.80) | 12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) | 377-1506-ND 104.60 87.49 | SN-3705 
Natural] 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) | 377-1454-ND 25.70 21.40 ‘| AN-2814 14.00 (355.60) | 12.00 (304 80) | 6.00 (152.40) | 377-1507-ND 114.10 95.43 | SN-3706 
Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) | _377-1455-ND 29.00 24.19 _| AN-2814-B 16.00 (406.40) | 14.00 (355.60) | 6.00 (152.40) | 377-1508-ND 136.30 114.00 | SN-3707 
Natural] 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1456-ND 25.00 20.86 AN-2815 14.00 (355.60) | 12.00 (304.80) | 8.00 (203.20) | 377-1509-ND 130.00 108.73 SN-3708 
Black | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1457-ND 27.00 22.48 AN-2815-B 16.00 (406.40) | 14.00 (355.60) |10.00 (254.00) | 377-1510-ND 168.00 140.51 SN-3709 
Natural] 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1458-ND 38.30 31.94 | AN-2816 
Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1459-ND 42.50 35.44 ‘| AN-2816-B aa =a ; 
Natural] 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19(81.03) | 377-1460-ND 4110 34.25 ‘| AN-2817 ' JRE anchii(mm) 5 Diol Ke Price Each Bud int 
Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1461-ND 45.40 37.84 __| AN-2817-B | : : 
Fig. 6 — NEMA Die-Cast Aluminum Boxes 5.91 (150.11) ] 7.87 (199.90) agers af ra ae i a 60 41.35 | SNB-3730 
2.96 (58.94) | 2-16 (64.86) | 1.22 (80.99) (ar anG 570 475 | /GN-5700 5.91 (150.11) | 9.84(249.94) | 11.81 (299.97) | 377-1574-ND 55.10 45.90 | SNB-3731 
3.15 (80.01) | 2.16 (54.86) | 1.00 (35:40) 377-1512-ND 6.20 5.15 | CN-5701 
-1513- ji 7.87 (199.90) | 9.84(249.94) | 11.81 (299.97) | 377-1575-ND 58.00 48.35 | SNB-3732 
3.52 (89.41) | 1.38 (35.05) | 1.22 (30.99) | 377-1513-ND 5.50 4.60 | CN-5702 
51 4- : 5.91 (150.11) | 11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) | 377-1576-ND 60.60 50.50 | SNB-3733 
4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 1.22 (30.99) | 377-1514-ND 8.80 7.35 — | CN-5703 ayes oor [dL alent | det ogg Bua e tT a ne. KeNRcaead 
Natural] 4.51 (144.55) | 2.50 (63.50) | 2.22 (56.39) | _377-1515-ND 10.50 8.75 __| CN-5704 7.87 (199.90) 81 (209.97) | 11.81 (299.97) [aimelbi7e 5. 54.5 37, 
4.54 (115.32) | 3.57 (90.68) | 2.22 (56.39) | 377-1516-ND 12.20 10.20 CN-5705 5.91 (150.11) | 11.81 (299.97) | 15.75 (400.05) | 377-1578-ND 68.60 57.15 | SNB-3735 
4.73 (120.14) | 3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) | 377-1517-ND 12.00 10.00 CN-5706 7.87 (199.90) | 11.81 (299.97) | 15.75 (400.05) | 377-1579-ND 72.80 60.65 | SNB-3736 
5.47 (138.94) | 4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) | 377-1518-ND 16.80 14.00 CN-5707 7.87 (199.90) | 15.75 (400.05) | 15.75 (400.05) | _377-1580-ND 86.20 71.85 | SNB-3737 
6.51 (165.35) | 5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) | _377-1519-ND 21.80 18.20 _| CN-5708 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2254 (1091) 


Enclosures and Racks (cont) 


Bud Industries, ne, 


Fig. 10 — Sheet Metal 
NEMA Boxes NEW! 


Fig. 12 — ABS Plastic Utiliboxes 


«Aluminum or 
plastic cover 


Fig. 17 — Hand-Held 
Grabber Enclosures 
— Style B 


<— 
*ABS plastic in a 6 


light gray finish 
*UL94V-0 flam- 
mability rating 


Fig. 11 — Plasticases 


PC-11402 - PC-11416: * Impact resistant po! 
rating *Molded-in card guides and mounting 
gray PC-11438: © Black ABS covers * UL94-HB 


Style 1 


lystyrene * UL94-HB flammability 
bosses » Double-textured PC bone 
flammability rating * Clear anodized 


aluminum front and rear panels «Internal steel channels provide extra strength 
and ease of assembly * Formed guide tabs accept vertical or horizontal circuit 


boards PC-11482-A: * Dark gray ABS covers wit! 


h natural finish aluminum end panels 


© UL94V-0 flammability rating * Suggested service temperature -40°C ~ 80°C PC-11640 


— PC-11645: Flame retandant black ABS plastic 


Fig. 13 — Plastiboxes — Style G 


ABS plastic 

*UL94-HB flam- 
mability rating ry 

«Suggested ser- a 
vice temperature 
-40°C ~ 60°C N 


Fig. 18 — Accessories 


Battery Clip pauery) Holder 


© UL94V-0 flammability rating 


Fig. 14 — Plastibox— Style J NEW! 


Fig. 19 — Potting Boxes 


¢ ABS thermoplastic * UL94V-0 
flammability rating * Suggested service 
temperature -20°C ~ 70°C « Optional 
close-fitting covers available in all sizes 
* Top Feet (TF) and Bottom Feet (BF) 
available 


A 


Dimensions in Inch (mm) 


+ with Battery Compartment (BC) 


Fig. 20 — Mini Boxes 


© 04” aluminum alloy 

Two sections slip together and 
may be joined by either built-in 
snap lock or sheet metal screws 
(included) 


NEW! Sheet Metal NEMA Boxes Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Style | Color A B Part No. 1 10 | Part No. 
a Dimensions - Hachitiim) Bit wey Etc Each Buln NEW! Fig. 16 — Grabber Enclosures NEW! 
- —___ 377-1610-ND 9.80 8.17 | HH-3510-B 
9.84 (249.94) Tecan | gran Tae eer SNC-3750 0 ee SE | REE | SENN ser. n 1050 _ 8:75 | PH SoD CBE 
F ; ; ; ; -1616- ; ; : 377-1612-ND 10.50 8.75 | HH-3510-BCG 
rai soar) | eaqzaoa | 7e7(9es0) | s7ieieND 6710 ssaz_|sNC-a750 Gey] soe) | acon | 6280595) lerseieam __980_Sr7[iiasog 
11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) | 5.91 (150.11) | 377-1619-ND 69.50 57.92 | SNC-3753 Fig. 17 — Hand-Held Grabber Enclosures 
11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) | 7.87 (199.90) | _377-1620-ND 73.90 61.59 _| SNC-3754 B_ [Gray | 1.71 (43.43) | 5.16 (131.06) | 9.33 (236.98) [377-1170-ND 19.00 15.85 | HH-3420 
15.75 (400.05) | 11.81 (299.97) | 5.91 (150.11) | 377-1621-ND 77.30 64.42 | SNC-3755 ‘Accessories for Hand-Held Grabber Enclosures 
eee eee oroe | cee cecon beat serene “aane. sl cueees Tilt Stand for HH-8420.scsccccscescesessseeessesnons S77-1171-ND 90 .75]HH-3440-7S 
-75 (400.05) 75 (400.05) | 7,87'(199.90) ; : Gasket for HH-3420....0...cscccssssesssesssevsseersvessvessses 377-1172-ND 1.00 .85|HH-3441-6 
. Fig. 18 — Accessories 
Plastic Enclosures Battery Clip, 1 - 9V Cell... -..)87-1549-ND 120 1.00)HH-3449 
a aay ; Battery Holder, 2-AAA Cells ...)877-1557-ND 170 1.42 HH-3630 
style | Color Sn pio Key Pnaleach) 4 udine Battery Holder, 4-AAA Cells. .377-1558-ND 2.90  2.42|HH-3631 
Battery Holder, 2-AA Cells . 377-1559-ND 170 1.42) HH-3632 
Fig. 11 — Plasticases Battery Holder, 4-AA Cells . _|377-1560-ND 2.90 2.42|HH-3633 
1.53 (38.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND 14.60 12.19 |PC-11402 Fig. 19 — Potting Boxes 
; | Gray | 2.52 (64.01) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) |377-1150-ND 22.40 18.67 |PC-11408 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) |377-1173-ND 122 1.02 [PB-1558 
2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | 377-1156-ND 32.80 27.35 |PC-11482-A — [Black] 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 200(50.8) |377-1176-ND 1.77 1.48 | PB-1559 
Black | 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66 (219.96) [377-1155-ND 109.40 91.30 [PC-11438 75 (19.05) | 1.00(25.4) | 1.00 (25.4) | 377-1180-ND 71.59 | PB-1577 
3.30 (83.82) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1151-ND 23.10 19.25 |PC-11410 1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) 1.50 (38.1) )377-1175-ND 1.33 1.11 )PB-1558-TF 
> | cray | 330 (83.82) | 8.10 (208.74) | 6.32 (160.53) | 377-1152-ND 26.70 22.31 |PC-11412 — {Black} 1.50 (38.1) | 3.00 (76.2) / 2.00(50.8) | 377-1178-ND 1.91 1.60 | PB-1559-TF 
4.04 (102.62) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1153-ND 24,30 20.29 |PC-11414 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | _3.00(76.2)_| 377-1179-ND 1.92 1.61 | PB-1576-TF 
4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1154-ND 28.40 23.73 |PC-11416 — Jplack| 1:00(25-4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) | 377-1174-ND 1.33 1.11 | PB-1558-BF 
| acy! 2:18 288.17) | 6.25 (198.95) | 1.68 (4267) |377-1570-ND 13.80 11.10 |Pc-11640 1.50 (28.1) | 9.004762) | 2.00(60.8) [Sena d9iz S160 [RRs 992 BE 
ACK) 9.48 (233.17) | 5.25 (133.35) | 2.36 (59.94) | 377-1571-ND 13.70 11.45 |PC-11645 Optional Close-Fitting Covers 
- ____ Cover for PB-1558-BF 377-1181-ND 70 59) PBC-1558-C 
Fig. 12 — ABS Plastic Utitthoxes Cover for PB-1558/1558-T 377-1182-ND 70 59] PBC-1558-CN 
Black | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 3.00 2.50 |CU-1874-B Cover for PB-1559-BF 377-1183-ND 82 69 PBC-1559-C 
Gray | 5.30 (134.62) | 2.94(74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1166-ND 3.00 2.50 |CU-1874-6 A eee Be a ae a Pee 
over tor PB- oo | ca : | i " | 
4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) | 2.00 (50.80) [S77eI67-ND 430 3.57 /CU-793 Cover for PB1577 ...cccscessessesesseseesessessessvesvesesees 377-1186-ND 42 36|PBC-1577-C 
5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) | 1.84 (46.77) | 377-1168-ND 7.20 6.00 |CU-387 
4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) | 1.46 (37.08) | 377-1169-ND 5.80 4.85 |CU-388 
4.60 (116.84) | 3.10(78.74) | 1.87 (47.50) | 377-1216-ND 7.20 6.00 |Cu-3281 Metal Boxes 
4.60 (116.84) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1217-ND 8.00 6.69 |CU-3282 
5 7 a Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
a 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1218-ND 9.20 7.70 |CU-3283 tna A ees - eee 
Black | 7-60 (193.04) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1219-ND 11.10 9.27 |cu-3284 “ ea 
5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59 (40.39) |377-1220-ND 6.70 5.60 |CU-389 Fig. 20 — Mini Boxes 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1536-ND 10.00 8.35 |CU-3287 ieralig peer ae Sree rae om) aaa 
6.10 (154,94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1537-ND 10.00 8.35 |CU-3287-MB 162 (4445) | 24246385) | £00 (016) | 377107END Ray. ees. |CUEIOOB 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1538-ND 10.70 8.35 |CUR-3287 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00(101.6) | 377-1079-ND 830 694 |CU-2103-B 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1539-ND 10.70 8.90 |CUR-3287-C 3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 377-1080-ND 12.20 10.19 | CU-2105-B 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 977-1540-ND 10.70 8.94 |CUR-3287-MB Gray re ee Per aU eae ae Fy ee 
6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1541-ND 10.00 8.32 |CUR-3287-CMB : ) |} 54 7) | 6.00 (152. 77-1 082- 7 5! -2107- 
{ie588) (116.64) wi) 3.00(76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) | 377-1083-ND 18.00 15.06 | CU-2108-B 
Fig. 13 — Plastiboxes — Style G 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1084-ND 28.20 23.58 | CU-2109-B 
1.50 (38.10) | 2.25 (57.15) | 3.62(91.95) | 377-1161-ND 6.70 5.59 |PT-11308-G 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1085-ND 29.90 24.96 | CU-2110-B 
1.50 (38.10) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) |377-1157-ND 12.20 10.19 |PBS-11327-G 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) FS? 7=1086:ND 39.60 33.11 | GU-2111-8 
2.48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1162-ND 11.30 9.46 |PT-11388-G 182 Re 312 (ean) an (e5e) srr STAD ot He ee 
G | Gray| 1.52(38.61) | 3.25(82.55) | 4.97(111) | 377-1158-ND 5.20 4.34 |PBS-11532-6 ‘62 (41.48) | 242 (6385) | 4.00(1016) | 377-1089-ND 630 825 |CU-3002-A 
1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1159-ND 5.50 4.60 |PS-11543-G 2.95 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00(101.6) | 377-1090-ND 6.70 5.55 | CU-3003-A 
1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1160-ND 6.80 5.65 |PS-11553-G 2.25 (57.15) | 2.25 (67.15) | §.00(127) | 377-1091-ND 8.00 6.69_| GU~3004-A 
2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1163-ND 7.20 6.00 |PT-11557-G Natural | ,3:00(76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 377-1092-ND 10.10 8.40 | CU-3005-A 
= = 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) |5.25 (133.35) | 377-1093-ND 8.10 668 |CU-3006-A 
NEW! Fig. 14 — Plastiboxes — Style J NEW! 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 6.00 (152.4) | 377-1094-ND 1450 1214 |CU-3007-A 
J |plack| 3:00(76.2) | 9.00(127) | 8.25 (209.55) | 377-1614-ND 21.30 17.75 |PT-11800 a0 (8) aa A es re) a7 ae ear ia ee 
4.33 (109.98) | 5.00 (127) | 8.25 (209.55) |377-1615-ND 22.40 18.67 |PT-11801 50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | Pazrs1096: te : ~3009- 
— — - : 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1097-ND 21.60 18.02 |CU-3010-A 
NEW! Fig. 15 — Din Rail Mount Plastibox NEW! 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1098-ND 30.00 25.06 | CU-3011-A 
— [Black] 1.25 (31.75) | 3.50(88.9) | 4.50(114.3) | 377-1609-ND 8.90 7.42 |DPB-4760 ; 
(Continued) 
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Enclosures and Racks (cont.) 


Bud Industes, re 


Fig. 21 — Aluminum Chassis 


¢ Welded at stress points for assured, max- 
imum strength and rigidity 

* Sides folded in at bottom for additional 
support 

* Bottom plate easily attached 

¢ Natural finish 

NOTE: Bottom plate sold separately. 


Fig. 24 — Sloping Panel Cabinets 


* Steel 

* Removable front panel 
* Hinged top opens 
completely for access to 


Fig. 25 — Slope Enclosures 


* Solid Top 

* .09” Base 

* .05” Cover 

¢ Rubber Feet 


Fig. 22 — Die Cast Econobox with or 
without Mounting Flanges 


* ADC-10 aluminum alloy 

* Heavy duty .09” thick external wall 
mounting bracket 

* Mounts to wall or panel with #10 size 
screws (not included) 


Fig. 26 — Converta Boxes 


* Welded base and two- 
sided cover 

* .05” aluminum 

* Natural finish 


Fig. 23 — Extruded Aluminum Boxes 


* One piece extruded aluminum housing 
¢ Individual aluminum end panels 

* ABS plastic panel bezels 

¢ Internal PCB card guides 


Fig. 27 — Utility Cabinets 


* Sturdy, all-welded body 
¢ Available in .040” 
aluminum or 20 gauge 
steel: “AU” prefix — 
aluminum alloy in natural 
finish; “CU” prefix — steel 
in metallic gray finish 


Dimensions in Inch (mm) 


components mounted on 
chassis 


Aluminum Chassis Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Finish H Part No. Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1467-ND 27.00 22.48 | CU-4234-B 
Color A B Part No. 1 Part No. Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1468-ND 32.20 26.86 | CU-4247 
Fig. 21 — Aluminum Chassis Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1469-ND 37.20 31.00 | CU-4247-B 
eae = Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1470-ND 37.70 31.44 | CU-4347 
Done SOU 82 4 $00 (203.2) ST OND a ee. Aes Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 37-1471-ND 42.70 35.59 | CU-4347-B 
2'50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1002-ND 20:20 16.89 AC-1418 Natural | 2.00 (50.8) | 2.00 (50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1472-ND 13.80 11.50 | CU-4470 
2'50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 25.00 20.86 AC-1419 Black | 2.00 (50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1473-ND 14.90 12.44 | CU-4470-B 
6.00 (127) | 10.00 (254) | 17,00 (431.8) |_377-1004-ND 57.40 4791 AC-1422 Natural | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 377-1474-ND 20.50 17.09 | Cu-4471 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) 117,00 (431.8) | ~377-1005-ND 66.20 55.08 ACAa06 Black | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 377-1475-ND 23.00 19.17 | CU-4471-B 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 48.20 40.02 AC-1427 Natural | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) | 377-1476-ND 23.80 19.84 | CU-4472 
4.00 (101.6) | 16.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 65-40 54.50 AC-1428 Black | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) | 377-1477-ND 27.00 22.48 | CU-4472-B 
6.00 (152.4) | 15.00 (381) | 17,00 (431.8) | 377-1008-ND 92°60 37°33 AC-1429 Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) | 377-1478-ND 22.40 18.65 | CU-4473 
3.00 (76.2) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1009-ND 56-10 46.86 AC-1430 Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) | 377-1479-ND 25.20 21.03 | CU-4473-B 
00 (101.6) | 17,00 (431.8) | 1700 (431.8) 7 377-10T0-ND 73:30 BOAT ACAdat Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) | 377-1480-ND 29.40 24.53 | CU-4474 
3.00 (50.8) | §.00(127) | 7.00(177.8) | 377-1011-ND 40.90 9.07 AC-402 Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) | 377-1481-ND 33.40 27.84 | CU-4474-B 
2.00 (508) | 5.00(127) | 950 (241.3) | 377-1012-ND 43.20 1095 AC-403 Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) | 377-1482-ND 33.90 28.28 | CU-4475 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 10.00(254) | 377-1013-ND 16.80 14.02 AC-404 Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) | 377-1483-ND 38.00 31.67 | CU-4475-B 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 7.00 (177.8) | 377-1014-ND 44.40 9.42 AC-405 Natural | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) | 377-1484-ND 28.40 23.67 | CU-4476 
7.00 (50.8) | 7.00(1778) | 9.00 (228.6) | 377-1015-ND 13.80 7149 AC-408 Black | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) | 377-1485-ND 31.70 26.40 | CU-4476-B 
2.00 (50.8) | 7.00(1778) | 11.00 (279.4) | 377-1016-ND 46.00 43:32 AC-407 Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) | 377-1486-ND 29.60 24.67 | CU-4477 
Natural | 3.00 (76.2) | 7.00(177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1017-ND 21.20 17.69 AC-408 Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) | 377-1487-ND 34.50 28.73 CU-4477-B 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 13.00 (330.2) | 377-1018-ND 17.40 14.57 AC-409 Natural | 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) | 377-1488-ND 47.00 39.19 CU-4478 
3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 15.00 (381) 377-1019-ND 27.60 23.04 AC-411 Black 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) ) 2.62 (66.55) | 377-1489-ND 53.10 44.28 CU-4478-B 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1020-ND 28.70 24.03 AC-412 Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) ) 377-1490-ND 21.90 18.28 CU-4479 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1021-ND 32.20 26.96 AC-413 Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1491-ND 23.40 19.50 CU-4479-B 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 32.80 27.50 AC-414 2 
2.00 (50.8) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1023-ND 29.20 24.43 AC-415 Extruded Aluminum Boxes 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) |_377-1024-ND 34.20 28.54 AC-416 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 36.10 30.07 AC-418 TS a s 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 37.00 3086 —‘| AC-419 Sento Cana Diol Key Price Each Bue int 
3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-ND 42.60 35.57 AC-420 —_ 3 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1028-ND 16.70 13.92 AC-421 TH BETH MBER CEGM Boxes — == EC 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) |_377-1029-ND 25.40 21.21 AC-424 ; . : ; -1492- ; : : 
400 ae a0 Ea ios 377-1030-ND 49.20 4113 AC-407 5.38 (136.65) | 3.14(79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1493-ND 18.20 15.17 | EX-4501 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 51.90 43.29 AC-428 6.96 (176.78) | 3.14(79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1494-ND 22.00 18.32 | EX-4502 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) | 377-1032-ND 14.00 11.69 AC-429 6.14 (155.96) | 5.38 (136.65) | 3.18 (80.77) | 377-1495-ND 27.50 22.94 | EX-4521 
3.00 (76.2) | 4.00(101.6) | 6.00 (1524) | 377-1033-ND 42.40 40:30 AC-430 6.96 (176.78) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1496-ND 33.60 27.99 _| EX-4522 
2.00 (50.8) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1034-ND 410.10 8.47 AC-431 9.32 (236.73) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1497-ND 42.40 35.36 | EX-4523 
5.38 (136.65) | 3.82(97.03) | 3.82(97.03) | 377-1498-ND 22.60 18.86 | EX-4541 
: 6.96 (176.78) | 3.82(97.03) | 3.82(97.03) | 377-1499-ND 28.10 23.42 — | EX-4542 
Chassis Bottom Plates 9.32 (236.73) | 3.82(97.03) | 382(97.03) | 377-1500-ND 34.70 28.92 | EX-4543 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. z : aa a 
Color Fits Width | Chassis Length | Part No. Part No. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
4.00 (101.60) | 6.00 (152.40) | 377-1035-ND 5.00 417 BPA-1505 Color A B Part No. 1 10 Part No. 
6.00 (152.40) | 8.00(203.20) | 9377-1036-ND 7.10 5.85 BPA-1513 Fig. 24 — Sloping Panel Cabinets 
8.00 (203.20) 10.00 (254) 377-1037-ND 8.80 7.34 BPA-1518 6.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) ]377-1066-ND 69.30 57.97 C-1584 
8.00 (203.20) | 12.00 (304.80) | 377-1038-ND 10.70 8.97 BPA-1519 6.50 (165.1) | 9.06 (230.1) | 7.31 (185.7) )377-1067-ND 66.80 55.74 C-1585 
8.00 (203.20) | 17.00 (431.80) | 377-1039-ND 11.00 9.22 BPA-1520 6.50 (165.1) | 11.06 (280.9) | 7.31 (185.7) )377-1068-ND 78.30 65.33 C-1586 
10.00 (254) | 12.00 (304.80) | 377-1040-ND 10.70 8.97 BPA-1523 Metallic | 8:00 (203.2) | 10.06 (255.5) | 8.00 (203.2) |377-1069-ND 83.80 69.95 C-1588 
10.00 (254) | 14.00 (355.60) | 377-1041-ND 10.70 8.97 BPA-1524 a 8.00 (203.2) | 13.06 (331.7) | 8.50 (215.9) |377-1070-ND _111.70 93.33 C-1892 
12.00 (304.80) | 17.00 (431.80) | 377-1042-ND 15.30 12.79 BPA-1528 Fay [40.00 (254) | 18.06 (458.7) | 10.50 (266.7) |377-1071-ND 164.90 137.62 C-1893 
14.00 (355.60) ) 17.00 (431.80) | 377-1043-ND 16.20 13.52 BPA-1529 8.00 (203.2) | 14.06 (357.1) | 8.00 (203.2) |377-1072-ND 101.90 85.12 C-1894 
Natural Ha SE Se 2030 _ Bei e30 9.00 (228.6) | 18.06 (458.7) | 8.18 (207.78) |377-1073-ND 141.80 ‘118.43 C-1896 
5.00(127) | 7.00(177.80) | 377-1046-ND 4.90 4.07 BPA-1589 Fig: 29'— Slope est 
5.00(127) | 9:50(24130) | 377-1047-ND 5.00 417 BPA-1590 Black/White | 4-25 (107.95)] 4.93 (125.22) | 5.00 (127) ]377-1074-ND 42.90 35.80 | SC-12100 
5.00 (127) 10.00 (254) 377-1048-ND 490 4.07 BPA-1591 3.25 (82.55) | 11.93 (303.02)| 10.00 (254) |377-1075-ND 77.10 64.40 | SC-12101 
7.00 (177.80) | 7.00 (177.80) | 377-1049-ND 4.90 4.07 BPA-1592 Fig. 26 — Converta Boxes 
7.00 (177.80) | 9.00 (228.60) | 377-1050-ND 6.10 5.11 BPA-1593 2.00 (50.8) ] 8.00 (203.2) | 4.00 (101.6) ]377-1221-ND 17.30 14.45 CU-482-A 
7.00 (177.80) | 11.00 (279.40) | 377-1051-ND 6.30 5.25 BPA-1594 Natural | 2.50 (63.5) | 9.50(241.3) | 5.00(127) [377-1222-ND 19.80 16.55 CU-592-A 
7.00 (177.80) | 12.00 (304.80) | 377-1052-ND 6.90 5.75 BPA-1595 2.50 (63.5) | 12.00 (304.8) | 6.00 (152.4) |377-1223-ND 26.00 21.75 CU-622-A 
10.00 (254) | 17.00 (431.80) | 377-1053-ND 11.30 9.47 BPA-1597 : 
13.00 (330.20) | 17.00 (431.80) | 377-1054-ND 15.80 13.17 BPA-1598 * Single knockout only — centered 
Diecast Aluminum Econoboxes Small Utility Cabinets 
7 anars i 5 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
pace Dimensions Inch (mm) iD Key Price are Bul nd colon ry B Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 22 — Econobox Fig. 27 — Utility Cabinets 
HOT . 5.00 (127) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1056-ND 14.10 11.75 | AU-1029 
aay itt 0) 237 (eo. Nat ae SET OEND a a Actod Natural | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 377-1057-ND 20.60 17.20 | AU-1039 
Natural | 4.68 (118.87) 3.68 93.47) 2.21 (56.13) | 377-1109-ND 11.60 9.65 | CU-234 9.00 (228.60) | 6.00 (152.40) | _5.00(127) | 377-1058-ND 22.40 18.70 | AU-1040 
739 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 37-1110-ND 4960 1635 CU-247 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 377-1059-ND 33.00 27.50 | CU-1098 
7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1111-ND 23.00 19.20 CU-347 9.00 (228.60) | 6.00 (152.40) | 5.00(127) | 377-1060-ND 37.30 31.10 | CU-1099 
Fig. 22 — Econobox with Mounting Flanges Metallic | 12:00 (304.80) | 7.00 (177.80) | 6.00 (152.40) | 377-1061-ND 58.50 48.85 | CU-1124 
Natural | 3.62 (91.95) | 1.50 (38.10) | 1.21 (30.73) | 377-1462-ND 1440 42.03] CU-4123 Gray yea Bay (165.40) dao dot soy SH Oe N Sho aeae [chee 
Black | 3.62 (91.95) | 1.50(38.10) | 1.21 (30.73) | 377-1463-ND 1650 13.78 CU-4123-B 0-00 (254) | 8.00 (203.20) | 7.00 (17780) |~37-1064-ND 564047 10 1 CU-879 
Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) | 377-1464-ND 18.40 15.34 CU-4124 15.00 (381) | 9.00 (228.60) | 7.00 (1780) | 377-1065-ND Bui 6el9s" |(GUceae 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) | 377-1465-ND 1990 16.56 CU-4124-B : : : : : : : 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1466-ND 24.20 20.17 CU-4234 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Enclosures and Racks (cont) 


Bus Industries ne 


Fig. 28— Small Compucab Series Cabinets 


* Dual-slope 
keyboard styling 
* Base and side 
.09” aluminum; 
back panel 
and cover .05” 
aluminum Se : 
* Rubber feet i 

(209.04) ~ 
included ( IrO® 

2 Piece Design 


Fig. 31 — TR Series Cabinets 


* Top and bottom .05” aluminum; front panel 
-09” aluminum 

* Extruded aluminum frame 

* Corner gussets for added support 

* Carrying handle may be used as tilting bail 

* Front panel, self-adhesive rubber feet and 
handle/bail included 

* Royal blue texture body with white frame 


3 Piece Design 


Fig. 29 — Champion Cabinets 


« No screws on front or rear panel 

* Ventilation slots in bottom and rear panel 
¢ Black top and bottom; white front and rear 
* .05” aluminum 

¢ Four adhesive rubber feet included 


Fig. 32 — Aluminum Instrument Case 


* Aluminum body with plastic 
front and rear bezels 

« Removable front and rear 
panels 

¢ Adjustable locking aluminum/ 
plastic handle 


¢ Extruded internal grooves for 
horizontal mounting of circuit 
board, chassis or panel 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 30 — Portacab Cabinets 


* Designed for bench or 
portable use 

* Louvered sides 

* .05” aluminum 

* Metallic gray 

« Handle capacity 25 pounds 

¢ Four plastic feet included 


Fig. 33 — Rack Mount Chassis 


«Front panel .12” thick mill 
finish aluminum with “Surface 
Shield” protection 

* Side panels are punched on 
a .87” grid 

*Handles and covers sold 
separately 


and bail 


Fig. 34 — Small Rack Mount Chassis Fig. 35 — ValuLine Cabinets Fig. 36 — Open Racks Fig. 37 — VisionCab Cabinets 


¢ Versatile steel cabinet 
* EIA spacing 
* Supplied with see-thru GD 
removeable front door 
with clear acrylic window 
* Equipped with 110VAC, 
105CFM exhaust fan for 
cooling 


* Panel holes #12-24 
tapped 
Ko * 1,000 pounds load 
A 
~ 


<— Side and front capacity 


panels .09” 
aluminum; base, 
¢ Panels .10” thick aluminum; chassis .05” thick 
aluminum 


rear and top .05” 
* Covers sold separately 


< 
aluminum : 2 
* 25lbs. load capacity 15.0 5<20.25 


*Rack mounting brackets and rubber feet (381.0). ~ (514.35) 
included 


Small Cabinets Dimensions - Inch (mm) Fits Rack Digi-Key Price Each Bud Ind. 
AxBxC Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 34 — Small Rack Mount Chassis 
Description Part No. 1 5 Part No. 1.75 x 17.00 x 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) | 19.00 (482.6) | 377-1205-ND 39.60 33.09 | CH-14400 
: — foe 1.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1206-ND 4790 40.02 | CH-14401 
Fig. 28 — Compucab Series ~ Small Metal Enclosures 4.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1207-ND 69.90 5843 | CH-14402 
2 Piece Design 377-1296-ND 83.00 69.30 $C-13100 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1208-ND 67.50 56.35 | CH-14403 
3 Piece Design 377-1297-ND 161.60 134.90 $C-13101 3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1209-ND 86.70 72.40 | CH-14404 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B Part No. Part No. Description Chassis Part No. 1 Part No. 
Fig. 29 — Champion Series Cabinets _ Small Rack Mount Chassis Covers 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1417-ND. 11.90 9.96 | C-14430 
6.00 (152.4) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) | 377-1210-ND 102.70 85.70 | CS-11212-BT Solid Top or Bottom Cover CH-14400 377-1420-ND 10.00 8.34_| C-14440 
Black | 8.00 (203.2) | 9.00 (228.6) | 8.00 (203.2) | 377-1211-ND 100.10 83.51 | CS-11214-BT Ventilated Top or Bottom C 377-141 8-ND 0.00 16.73 1 614431 
8,00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) | 377-1212-ND 11250 93.89 | CS-11216-BT Solid Top or Bottom Cover CH-14401, 03 Sa iD Geena | cada 
z Ventilated Top or Bottom Cover 377-1419-ND 32.00 26.73 | C-14432 
Portable Cabinets Solid Top or Bottom Cover CH-14402, 04 377-1422-ND 27.00 22.55 | C-14442 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Fits Rack Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B c Part No. 1 10 Part No. AxBxC Inch (mm) | Part No. 1 5 | PartNo. 
Fig. 30 — Portacab Cabinets Fig. 35 — ValuLine Series Cabinets (with handles) 
8.00 (203.2) | 6.12(155.45) | 8.00 (203.2) | 377-1315-ND 107.70 89.85 | WA-1540 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1238-ND 97.00 81.00 | HC-14099 
Gray | 2002286) | 8.12 (206.25) | 12.00 (304.8) RSMeIeNE) = 148.70 124.15 | WA-1641 3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1239-ND 188.90 157.70 | HC-14101 
barre! ee Gees p00 a) SOOT ey me eam PAE 5.25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1240-ND 194.70 162.60 | HC-14103 
: : : a “ss - : : 7.00 x 17.00 x 13.00 (177.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1241-ND 204.40 170.70 | HC-14104 
eT nae a SS TE 8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1242-ND 214.20 178.85 | HC-14105 
50 (88. ; ; ; ; po : ; : 10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 x 381) | 19.00 (482.6) | 377-1243-ND 239.60 200.05 | HC-14107 
Biel | 5.25 (133.35) | 8.31 (211.07) 13.25 (336.55) | 377-1313-ND 280.20 233.94 | TR-6101 REDO RTS OD (266-EXASTE 981) 82.6) 
7.00 (177.8) | 11.06 (280.9) |13.25 (336.55) | 377-1055-ND 320.80 —-267.83_‘| TR-6102 fe) Rack 
Fig. 32 — Aluminum Instrument Cases pen acks 
12.93 (328.42) | 8.27 (210.06) | 2.72 (69.09) | 377-1561-ND 108.20 90.35 1A-6160 Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
42.93 (328.42) | 10.16 (258.06) | 2.72 (69.09) | 377-1562-ND 125.90 105.15 | 1A-6161 Col A Panel S Part No. 1 5 | PartNo. 
Natural |+5°93 (328.42) | 8.27 (210.06) | 4.92 (124.97) | 377-1563-ND 13350 111.45 | 1A-6162 a ae ate ae a 
12.93 (328.42) | 10.16 (258.06) | 4.02 (102.11) | 377-1564-ND 147.80 123.40 _‘| 1A-6163 Fig. 36 — Aluminum Open Racks 
Black | 84.00 (213.36) | 77.00x 19.00 (195.58x 48.26) | 377-1196-ND 260.00 217.08] ARR-1272-BT 
Showcase — Rack Mount Chassis Natural | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1197-ND 240.00 200.44] ARR-1272-NF 
NEW! Fig. 36 — Steel Open Racks NEW! 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Gra L i Z T 
y 377-1275-ND 261.70 218.09] RR-1264-MG 
A B Handl Part No. Part No. 70.625 (179.38) | 66.5 x 19.00 (168.91 x 48.26 
- — A re ame ane Black (178.38) 19.00 (168.91 48.26) | 7 sag7.ND 261.70 _218.09| RR-1264-BT 
1g. — Rac! oun assis = w a e 
Gray | 75.65 (192.08) | 71.75 x 19.00 (182.24 x 48.26) | 377-1282-ND 267.50 222.92) RR-1364-MG 
5.25 (133.35) | 17.06 (433.32) | H-9160-B 377-1268-ND 71.30 59.53 RM-14212 Black 377-1281-ND 267.50 222.92] RR-1364-BT 
7.00 (177.8) | 17.06 (433.32) | H-9111-B | 377-1269-ND 81.60 6813 | RM-14213 
5.25 (133.35) | 22.00 (558.8) | H-9160-B | 377-1392-ND 80.30 67.05 | RM-14222 tel : 
7.00 (177.8) | 22.00 (558.8) | H-9111-B | 377-1393-ND 94.20 78.69 | RM-14223 VisionCab Cabinets 
8.75 (222.25) | 22.00 (558.8) | H-9112-B 377-1394-ND 114.70 95.79 RM-14224 Dimensions - Inch (mm) Panel Space | Digi-Key Price Each ‘| Bud Ind. 
10.50 (266.7) | 22.00 (558.8) | H-9113-B | 377-1395-ND 136.70 114.16 | RM-14225 A B C Height - In. (mm) |Part No. 1 10 | PartNo. 
- — - Fig. 37 — VisionCab Cabinets - Black 
Deseription Pn Diat Fey price rac’ ee 23.62 (599.95) | 23.62 (699.95) | 15.29 (388.37) | 10.50 (266.70) ]377-1581-ND 293.40 220.05 | vc-9930 
Rack'Mount'Chassis Covers 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 20.54 (521.72) | 15.75 (400.05) /377-1582-ND 337.80 253.35 | VC-9931 
Solid Top or Bottom Cover anes eTETOND 7 ey Co STOLE 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 25.79 (655.07) | 21.00 (533.40) /377-1583-ND 404.50 303.36 | VC-9932 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1311-ND 33.10 2765 | TBC-14262 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 31.04 (788.42) | 26.25 (666.75) |377-1584-ND 488.90 366.66 | VC-9933 
Solid Top or Bottom Cover ane 377-1396-ND 33.60.2810 | 180-14253 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 36.29 (921.77) | 31.50 (800.10) /377-1585-ND 546.70 410.00 | VC-9934 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1397-ND 35.50 29.70 TBC-14263 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Enclosures and Racks (cont) 
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Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 38 — Emperor Wall Mount Cabinets Fig. 39 — Keyboard/Mouse Shelf Fig. 40 — Stationary Shelves Fig. 41 — External Mount Brackets NEW! 
NEW! 


19.0 
1.378 (35) 
- ~ 


(24.99) 
(620.7) (88.14) 


* Fits 19” wide panel spaces 
* Fits 19” panel * Supports up to 200 pounds pp 804 (7.72) 


* Mouse pad slides underneath right or left + Requires two pairs of panel mounting rails 157 ¥ fal 354 
¢ Takes up 2-U of panel space per cabinet aoe (8.99) 


Fig. 42 — Equipment Shelves Fig. 43 — Handles 


5.22 : 437 
(132.59), #10-32 Tap (11.10) TI 


B 1.625 


(41,28) 
ea ) 


* Fits 19” panel spaces * High quality 


© One piece construction © Deci 
+ Supports 150 pounds Designed for long wear 


Fig. 45 — Slides Fig. 46 — Slide Mounting Brackets 


¢ Telescopin * Designed for mounting *Contacts open 

Zine-plated alloy two and three piece Ga when there is a 

steel with ball \ slides / 10°F drop in tem- 

bearings * Sold in pairs é perature = * Standard EIA 19.00” x 
*Prevents shut- 1-U (1.75") panel mounting 
downs caused by 9 © 115VAC 
overheating (center to~_ 1.0" ¢7' long, three prong, power 

center) SS 7 cond 


NEW! Emperor Wall Mount Cabinets Dimension - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A Part No. 1 10 Part No. 
A AGREES dnchfom) c aoe Anes Fen cu Aes Fig. 44 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick 
Fig. 38 — Emperor Wall Mount 1.75 (44.45) 377-1300-ND 9.50 7.95 SFA-1831 
23.62 (59.99) | 15.75 (40.00) 25.00 (63.5) 377-1624-ND 428.00 356.67 WM-5601 3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 SFA-1832 
23.62 (59.99) | 15.75 (40.00) | 51.34 (130.40) 377-1625-ND 656.30 546.92 WM-5606 5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 SFA-1833 
23.62 (59.99) | 21.65 (54.99) 25.00 (63.5) 377-1626-ND 485.10 404.26 WM-5611 is df e 
23.62 (59.99) | 21.65 (54.99) | 51.34 (130.40) 377-1627-ND 713.30 594.42 WM-5616 7.00 (17.8) SAEED 1e08 SEASTES4 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 SFA-1835 
Accessories 10.50 (266.7) 377-1305-ND 32.40 27.00 SFA-1836 
Fig. 44 — 19" Alumii P Is - .12" Thick (Gi 
Maximum Panel Keyboard Digi-Key Price Each Bud Ind. bi Senne ereea Hel (Gray) 
Color Width - Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. 1.75 (44.45) 377-1247-ND 13.00 10.92 PA-1101-MG 
Fig. 39 — Keyboard / Mouse Shelf 3.50 (88.9) 377-1248-ND 18.20 15.17 PA-1102-MG 
Black 19.0 x 16.5 (48.26 x 41.91) 377-1244-ND 198.00 165.33 | KS-1785-BT 5.25 (133.35) 377-1249-ND 25.00 20.82 PA-1103-MG 
pmeniseincionl mre ES Tan 7.00 (177.8) 377-1250-ND 31.10 26.03 PA-1104-MG 
e igi-Key rice Eacl ud Ind. 
Colen Gia Depth PartNG! 1 3 Pant Nal 8.75 (222.25) 377-1251-ND 37.60 31.40 PA-1105-MG 
Fig. 40 — Stationary Shelves — Non-Ventilated 10.50 (266.7) 377-1252-ND 47.70 39.86 PA-1106-MG 
Ten | seca eee ee sees || zee ee cece | ea 
Black | 4799 (45.47) | 22.75 (57.79) | 377-1189-ND 83.40 6250 | 60-2381 14.00 (355.6) 377-1254-ND 67.00 55.89 PA-1108-MG 
17.00 (43.18) 17.75 (45.09) | 377-1416-NDt 144.00 _ SH-2388 
Fig. 40 — Stationary Shelves - Ventilated Dimensions - Inch (cm) Load Rating| Digi-Key Price Each Bud Ind. 
17.90 (45.47) 17.75 (45.09) | 377-1307-ND 83.20 62.35 SH-2384 Slide Length Travel (per pair) Part No. 1 3 Part No. 
Black 17.90 (45.47) 21.25 (53.98) | 377-1308-ND 86.30 64.65 SH-2385 5 
17.90 (45.47) 26.50 (67.31) | 377-1309-ND 93.50 70.05 SH-2386 Fig. 45 — Sliding Mechanisms - 2 Piece Slide 
17.00 (43.18) 17.75 (45.09) | 377-1415-NDf 146.40 _ SH-2392 a ei 7 : 
NEW! Fig. 41 — External Mount Brackets 12 (30.48) 8 (20.32) 140 Ibs. 377-1199-ND 30.50 25.45 AS-5000-A 
Dk Gray = = 377-4628-ND 700 167] MB-1390-DG 16 (40.64) 12 (30.48) 120 Ibs. | 377-1200-ND 40.10 33.50 AS-5001-A 
Lt. Gray = i 377-1629-ND 2.00 1.67 MB-1390-LG 20 (50.80) 15 (38.10) 92 Ibs. 377-1201-ND 42.00 35.10 AS-5002-A 
t Sliding Shelf 26 (66.04) 19 (48.26) 70 Ibs. 377-1202-ND 46.40 38.75 AS-5004-A 
20 (50.80 20.875 (53.02 91 Ibs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 AS-5042-A 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. ( ) ( ) : 
Color A B Part No. il 10 Part No. * 3 piece slide full extension 
Fig. 42 — Equipment Shelves - Open Rack - Non-Ventilated 
Black 17.62 (44.75) 15.00 (38.10) 377-1291-ND 73.60 61.45 SA-1750-BT Digi-Key Price Each Bud Ind. 
ac 17.62 (44.75) | 20.00 (50.80) | 377-1293-ND 88.00 73.50 | SA-1752-BT Desorintion Part No. 1 3 Part No. 
Fig. 42 — Equipment Shelves - Open Rack - Ventilated 
17.62 (44.75) 15.00 (38.10) 377-1292-ND 80.40 67.15 SA-1751-BT Fig. 46 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) 
Black 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) | 377-1294-ND 95.40 79.65 SA-1753-BT ; : 
Universal: itis sijcccsssnsinesaanseuncewssseany 377-1204-ND 30.20 25.05 BAS-5106 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance | Mounting Center| Diameter Part No. fl 10 Part No. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 43A — Chrome Plated Handles Description Part No. 1 5 Part No. 
1.25 (31.75) 6.00 (152.4) .37 (9.398) 377-1228-ND* 8.30 6.95 H-9110-B 5 
93 (23.62) 4.00 (101.6) | .37(9.398) | 377-1229-ND* 640 5.30 H-9111-B Fig. 47 — Tem-Stat Temperature Control 
.93 (23.62) 6.00 (152.4) | .37 (9.398) | 377-1230-ND* 780 6.50 H-9112-B Normally Open: Cl T ture Rise...| 377-1314-ND 34.80 = $45 
93 (23.62) | 8.00(203.2) | .37(9398) | 377-1231-ND 1060 8.85 H-9113-B STE pace eer vce ne rue 
4.50 (38.1) 8.00 (203.2) | .50(12.7) | 377-1232-NDt 1650 13.80 H-9114-B Rack Mount Power Outlet Strip 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) .37 (9.398) 377-1233-NDt 12.40 10.35 H-9160-B 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) .37 (9.398) 377-1234-NDt 10.60 8.90 H-9161-B TSAMPS cn sasnssstcistessesmannanneersaces 377-1414-ND 77.00 57.75 POS-194-S 
1.00 (25.4) 1.90 (48.26) .25 (6.35) 377-1235-ND§ 6.00 5.00 H-9166-B 
1.00 (25.4) 3.00 ey .25 (6.35) 377-1236-ND§ 5.70 4.70 H-9168-B Fig. 48 — Fan Tray Assemblies 
Fig. 4395 — Clear Anodized Aluminum'Handle Assembly with 3 Fans, Total CFM 315.......... 377-1423-ND 215.10 155.95 FT-1973 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND¥ 10.80 9.05 H-9174-B ‘ 
Assembly with 6 Fans, Total CFM 630.......... 377-1424-ND 330.90 239.92 FT-1976 
* Includes 2 - #10-32 x .37' screws. Tt Includes 2 - #6-32 x .50" screws. § Includes 2 - 1/4"-28 Hex nuts Assembly with 9 Fans, Total CFM 945.......... 377-1425-ND 434.00 314.66 FT-1979 
$ Includes 2-8.32 x .37” screws 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMMOND 


‘A MANUFACTURING. Racks and Accessories 


[te” 


Fig. 1 


Desk Top Rack (Light- = 
Duty)- RCBS Series - 

18-gauge steel economy 

19” table top rack. Rails 

are fixed at both front and 

rear. Includes rubber feet, 2 lifting handles and 10-32 
clip nuts. Overall width 20”, overall height 1” over panel 
space. Finish textured; black or gray/beige (Ral7032) 


Fig. 2 


Desk Top Rack (Heavy- 
Duty) - RCHS Series- 18 
gauge steel 19” table top 
rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes 2 


pair of fixed accessory rails 
(for rear support of heavier 
equipment), rubber feet, 2 
lifting handles and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” 


Fig. 3 


Rack Mount/Desk 
Top Enclosure 
RMCS & RMCV 
Series- mounts 
in standard 19” 
rack space or can be used table top. Panels can be 
removed from any of all 6 sides with only 4 screws. 
Shipped knocked down and includes all hardware, rack 
mount ears and rubber feet. Finished in textured black 


Fig. 4 


19” Aluminum Rack 
Panels 

PBPA: 

.125” thick, 19” 
rack mount panels. 
Finished in smooth 
black or gray/beige 
(RAL7032) powder 


larger than panel height. Finish textured; black, gray/ 
beige (RAL7032) or gulf blue powder paint. 


paint and paper covered (one side) natural finish. 


powder paint. powder paint. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) $ Digi-Key Price Each Hammond 
Color | PanelH  PanelW —PanelD_—_‘| ‘PartNo. i 8 5 _| PartNo. iynela eeenellH Dont pe barel Unitsiay Marta i 3 | Leto, 
Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) 1.75 (45) 8 (203) 1 HM745-ND 74.18 68.48 59.35) RMCV19018BK1 
3.50 (89) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM624-ND 101.84 94.01 81.47 | RCBS1900313BK1 as a 5 oes ee nee ey AucuraosiRic 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM625-ND 109.57 101.14 87.65 | RCBS1900513BK1 3.50(89) 13 (330) 2 HM748-ND 10473 9668 83.79/ RMCV190313BK1 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM626-ND 118.48 109.38 94.79 | RCBS1900713BK1 Vented | 5.25(133) 13 (330) 3 HM749-ND 120.04 11081 96.03 RMCV190513BK1 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM627-ND 134.25 123.93 107.40 | RCBS1900813BK1 7.00 (178) 13 (830) 4 HM750:ND 0137.49 126.99 109.99] RMCV190713BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00 (330) _| HM628-ND 140.42 129.62 112.33 | RCBS1901013BK1 875 (222) 13330) 5 HM751-ND 16585 15310 13268/ RMCV190813BK1 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM629-ND 152.75 141.01 122.21 | RCBS1901213BK1 10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 183.30 169.21 146.64} RMCV191013BK1 
Black | 14.00(356) 19.00 (483) — 13.00 (330) HM630-ND 191.34 176.62 153.07 | RCBS1901413BK1 10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 181.11 167.19 144.90] RMCV19015BK1 
5.25 (133) 19.00 (483) 17.50(445) | HM631-ND 131.17 121.08 104.94 | RCBS1900517BK1 
7.00 (178) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM632-ND 152.75 141.01 122.21 | RCBS1900717BK1 Oty. Per | Digi-Key Price Each Hamad 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM633-ND 182.07 168.06 145.66 | RCBS1900817BK1 Description Pack | \PaniNo. 1 3 5 | Part No. 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM634-ND 192.87 178.03 154.30 | RCBS1901017BK1 19” Rack Mount Hardware 
ee Oren eas ae see eee ae SP AE 40-32 x 0.75” Phillips oval head screw/plastic washer 4 | HM@26-ND 3.24 299 269 |1421A 
: : : : : : Nickel plated 10-32 x 0.625” countersunk Phillips head | 100 | HM827-ND 18.70 17.26 14.97 |1421A100B 
3.50 (89) 19.00 (483) 13.00 (330) _] HM637-ND 101.84 94.01 81.47 | RCBS1900313CG1 Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM828-ND 34.02 31.40 27.21 |1421A100W 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330)_ | HM638-ND 109.57 101.14 87.65 | RCBS1900513CG1 Nickel plated cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM829-ND 13.80 12.74 11.05 | 1421E100W 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM639-ND 118.48 109.38 94.79 | RCBS1900713CG1 10-32 clip nuts for all panel rails 25 | HM830-ND 14.82 13.69 11.85 |1421N25 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM640-ND 134.25 123.93 107.40 | RCBS1900813CG1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00 (330) _| HM641-ND 140.42 129.62 112.33 | RCBS1901013CG1 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ammnndl 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM642-ND 152.75 141.01 122.21 | RCBS1901213CG1 Color Panel H Panel Units | PartNo. 1 3 5 Part No. 
Gray | 14.00 (356) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM643-ND 191.34 176.62 153.07 | RCBS1901413CG1 Fig. 4 - PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
5.25 (133) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM644-ND 131.17 121.08 104.94 | RCBS1900517CG1 
7.00 (178) 19.00(483) 17.50 (445) | HM645-ND 152.75 141.01 122.21 | RCBS1900717CG1 1.75 (45) 1 MMGZ2 NDR) 927 6856 7.41 | PBPALQO01BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM646-ND 182.07 168.08 145.66 | RCBS1900817CG1 ey ae) : eee ico ae ee Stic 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM647-ND 192.87 178.03 154.30 | RCBS1901017CG1 Ha 139) f 8 a 
12.25 (311) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM648-ND 211.40 195.14 169.13 | RCBS1901217CG1 eon ee) 2 Hidde 2437 22.50 19.49 | PRPALSOO7BK2 
; ; : : ; : 8.75 (222) 5 HM776-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM649-ND 216.00 199.39 172.80 | RCBS1901417CG1 10.50 (287) r Mnf 22.50 30.00 26.00 | PRPALO010RIO 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 12.25 (311) 7 HM778-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM650-ND 197.41 182.23 157.94 ] RCHS1900817BK1 14.00 (356) 8 HM779-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014BK2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM651-ND 228.30 210.74 182.64 | RCHS1901017BK1 Bisse 15.75 (400) 9 HM780-ND 47.11. 43.50 37.70 | PBPA19015BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM652-ND 233.74 215.76 186.99 | RCHS1901417BK1 17.50 (445) 10 HM781-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017BK2 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM653-ND © 242.71 224.05 194.18 | RCHS1901717BK1 19.25 (489) 11 HM782-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019BK2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM654-ND 264.29 243.96 211.43 | RCHS1902217BK1 21.00 (533) 42 HM783-ND 66.60 61.48 53.28 | PBPA19021BK2 
Black | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM655-ND 310.65 286.76 248.52 | RCHS1902817BK1 22.75 (578) 13 HM784-ND 70.67 65.23 56.54 | PBPA19022BK2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM656-ND 307.43 283.79 245.95 | RCHS1901024BK1 24.50 (622) 14 HM785-ND 77.18 71.24 61.75 | PBPA19024BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM657-ND 323.59 298.70 258.87 | RCHS1901424BK1 26.25 (667) 15 HM786-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026BK2 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM658-ND 334.40 308.68 267.52 | RCHS1901724BK1 28.00 (711) 16 HM787-ND 88.55 81.74 70.84 | PBPA19028BK2 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM659-ND 345.18 318.63 276.15 | RCHS1902224BK1 29.75 (756) 17 HM788-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029BK2 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 359.54 331.88 287.63 | RCHS1902824BK1 31.00 (787) 18 HM789-ND 95.07 _ 87.76 76.06 | PBPA19031BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM661-ND 197.41 182.23 157.94 | RCHS1900817CG1 1.75 (45) 1 HM790-ND 927 856 7.41 | PBPA19001CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM662-ND 228.30 210.74 182.64 | RCHS1901017CG1 3.50 (89) 2 HM791-ND 13.67 12.61 10.93 | PBPA19003CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM663-ND 233.74 215.76 186.99 | RCHS1901417CG1 5.25 (133) 3 HM792-ND 19.50 18.01 15.60 | PBPA19005CG2 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 242.71 224.05 194.18 | RCHS1901717CG1 7.00 (178) 4 HM793-ND 24.37 22.50 19.49 | PBPA19007CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM665-ND 264.29 243.96 211.43 | RCHS1902217CG1 8.75 (222) 5 HM794-ND 28.83 -26.62_23.07 | PBPA19008CG2 
Gray | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM666-ND 310.65 286.76 248.52 | RCHS1902817CG1 10.50 (267) 6 HM795-ND 32.50 30.00 26.00 | PBPA19010CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM667-ND 307.43 283.79 245.95 | RCHS1901024CG1 12.25 (311) z HM796-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 323.59 298.70 258.87 | RCHS1901424CG1 14.00 (356) 8 HM797-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014CG2 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 334.40 308.68 267.52 | RCHS1901724CG1 Gray/ 15.75 (400) 9 HM798-ND 47.11. 43.50 37.70 | PBPA19015CG2 
22.75 (578) 19.00(483) 24.50(622) | HM670-ND 345.18 318.63 276.15 | RCHS1902224cG1 Beige 17.50 (445) 10 HM799-ND__ 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017CG2 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM671-ND 359.54 331.88 287.63 | RCHS1902824CG1 19.25 (489) 11 HM800-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019CG2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM672-ND 197.41 182.23 157.94 | RCHS1900817GF1 21.00 (533) 12 HM801-ND 66.60 61.48 53.28 | PBPA19021CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM673-ND 228.30 210.74 182.64 | RCHS1901017GF1 22.75 (578) 13 HM802-ND 70.67 65.23 56.54 | PBPA19022CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM674-ND 233.74 215.76 186.99 | RCHS1901417GF1 24.50 (622) 14 HM803-ND 77.18 71.24 61.75 | PBPA19024CG2 
17.50(445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM675-ND 242.71 224.05 194.18 | RCHS1901717GF1 26.25 (667) 15 HM804-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM676-ND 264.29 243.96 211.43 | RCHS1902217GF1 28.00 (711) 16 HM805-ND 88.55 81.74 70.84 | PBPA19028CG2 
Blue | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM677-ND 310.65 286.76 248.52 | RCHS1902817GF1 29.75 (756) 7 HM806-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM678-ND 307.43 283.79 245.95 | RCHS1901024GF1 31.50 (787) 18 HM807-ND__95.07 87.76 76.06 | PBPA190310G2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM679-ND 323.59 298.70 258.87 | RCHS1901424GF1 1.75 (45) 1 HM808-ND 9.27 8.56 7.41 | PBPAT9001UNF 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 334.40 308.68 267.52 | RCHS1901724GF1 3.50 (89) 2 HM809-ND 13.67 12.61 10.93 | PBPA19003UNF 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM681-ND 345.18 318.63 276.15 | RCHS1902224GF1 5.25 (133) 3 HM810-ND 19.50 18.01 15.60 | PBPA19005UNF 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM682-ND 359.54 331.88 287.63 | RCHS1902824GF1 7.00 (178) 4 HM811-ND 24.37 22.50 19.49 | PBPA19007UNF 
8.75 (222) 5 HM812-ND _28.83_26.62_ 23.07 | PBPA19008UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 10.50 (267) 6 HM813-ND 32.50 30.00 26.00 PBPA19010UNF 
Type Panel H Depth Panel Units | Part No. 1 3 5 | Part No. ne i een eee oe a See eMaE 
z 00 (351 5 85 40.48 35, 
Fig. 3 - RMCS and RMCV Rack Mount/Desk Top . 15.75 (400) 9 HM816-ND 47.11 43.50 37.70 | PBPA19015UNF 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 67.45 62.27 53.96) RMCS19018BK1 uit 17.50 (445) 10 HM817-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017UNF 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM737-ND 79.35 73.24 63.48| RMCS190113BK1 ished 19.25 (489) 77 HM@18-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019UNF 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM738-ND 75.38 ~69.59 60.31] RMCS19038BK1 21.00 (533) 12 HM819-ND 6660 6148 5328 | PBPA19021UNF 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM739-ND 95.22 87.89 76.18] RMCS190313BK1 22.75 (578) 13 HM820-ND 7067 6523 5654 | PBPA19022UNF 
Solid | 5.25 (133) 3 (330) 3 HM740-ND 109.10 100.71 _ 87.28| RMCS190513BK1 24.50 (622) 14 HM821-ND 7748 71.24 61.75 | PBPA19024UNF 
7.00 (178) 3 (330) 4 HM741-ND 124.98 115.37 99.99 RMCS190713BK1 26.25 (667) 15 HM822-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026UNF 
8.75 (222) 13 (330) 5 HM742-ND = 150.77. 139.17 120.61} RMCS190813BK1 28.00 (711) 16 HM823-ND 88.55 81.74 70.84 PBPA19028UNE 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM743-ND 166.63 153.82 133.31] RMCS191013BK1 29.75 (756) 17 HM824-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029UNF 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM744-ND 164.65 151.98 131.73] RMCS191015BK1 31.50 (787) 18 HM825-ND 95.07 87.76 76.06 | PBPA19031UNF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMMOND 
MANUFACTURING... 


Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2 - Diecast Aluminum Enclosures - 1590 Series 


Dimension - Inch (mm) 
Part No. F G 
—B = Dimension 1590A 0.9 (23) 3.0 (76) 
| a Inch (mm) 1590B 1.7 (43) 3.8 (97) 
K Lid Height 1590BB | 3.1(77) 4.0 (102) 
15900 | 3.1 (77) 
for 1590 Heavy 
2.5 (64 
Ga Duty Watertight 15900 i; 1 (104 


) 
eae Diecast Aluminum 1590DD pene 
) 


( 

4 (104) 
6.8 (173) 

8 (173) 

8 (173) 
3.9 (99) sue 1590F ane 8 (173) 
5.0 (127) Dimension | | +500 | 0.9(23)  1.4(36) 
6.6 (168) PartNo. | Inch(mm) | | 4599) | 3.1(79) 5.1 (130) 
' : 6 ( 15902100 | 0.5 (13) 1590K | 4.3(109) 4.3 (109) 
Prose on Bando es pes ts90zt10 | 0.5(13) | | 459018) 1.4(38) 1.4 (36) 
charts below. ; 5.6 (142) 15902120 6 (15) 1590P1 | 2.9(74) 5.4(137) 
15902130 | 0.5(13) | |45908 | 26(66) 3.7 (94) 
( 
( 
( 


, 5 (89) Alloy Enclosure 1580E 4 (104 


Lid adds 4mm to height of box (except for 15902135 8 (20) 1590T 2.5 (64) 4.1 (104) 
1500Z series). For dimensions A, B, and 15902150 8 (20) 1590U | 4.1(104) 4.1 (104) 
8 (20) 1590V | 4.1(104) 4.1 (104) 
15906 1.3 (33) 3.3 (84) 


2 u 
Wh 208 oe Card Adapter 1590N1 | 1.9(48) — 4.1(104) 
1590R1 | 4.0(102) 6.9 (175) 


125, =a :078, C, see charts below. 15902160 
Se 3 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Flame Retardant ABS (black, blue, translucent blue, 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, 
or light gray). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2” (12.7mm) Phillips screws flanged or watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of 
countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of 94V-0 at 1.47mm thickness and a Tubberlike silicon around the perimeter to provide protection against dust and water. 

continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, 1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove” construction with a neoprene gasket 


countersunk lid and integral tapped brass bushings. Both versions have integral card guides to accept .062” provides protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O” 
(1.57mm) PC cards. rings secure lid. Optional M4 x 6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures — RoHS Compliant 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) |HM876-ND® 7.84 653 6.03 | 1591BTBU 
3.3(85) 2.2(56) ——*1.4(35) |HM100-ND 4043.37 3.47 | 1591LSBK lee Blue) 47120) 2.6 (65) 1.4(36) | HM877-ND® 8.34 6.95 6.42 | 1591CTBU 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) | HM361-ND 3.40 2.84 2.63 | 1591MSBK 5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46)¢ | HM989-ND 12.31 10.26 9.47 | 1591DTBU 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM102-ND 3.76 3.14 2.90 | 1591ASBK 7.5(191)  4.3(110) 2.2 (57)¢ | HM985-ND 14.73 12.28 11.34 | 1591ETBU 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM109-ND 5.50 4.59 4.24 | 1591SSBK 3.9 (100) 2.0(50) 0.8 (21) |HM986-ND 7.21 6.01 5.55 | 1591ATRD 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.4 (27) | HM103-ND 4.08 3.41 3.15 | 1591BSBK 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) | HM987-ND 784 654 6.03 | 1591BTRD 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM104-ND 430 3.58 3.31 | 1591CSBK Red 4.7 (120) 2.6(65) 1.4 (36)t | HM988-ND 8.35 6.96 6.43 | 1591CTRD 
Black | 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) |HM110-ND 6.04 5.04 4.65 | 1591TSBK 5.9 (150) 3.2(80) 1.8 (46) | HM990-ND 12.31 10.26 9.47 | 1591DTRD 
a fe a a 7 (6) TG 648 bat 200 ISO TUSBK 7.5 (191) 4.3(110) 2.2 (57)+_ | HM991-ND 14.73 12.28 11.34 | 1591ETRD 
: : : . : ; : 3.9(100)  2.0(50) 0.8 (21)t |HM957-ND@ 721 6.01 5.55 | 1591ATCL 
a8 i aM of {an ie (ie) Moz Ne ee ae | leeipeae 4.4(112)  24(62) 1.1 (27)¢ |HM958-ND® 784 6.54 6.03 | 1591BTCL 
65 (185) 28 (71) 410 (28) | HM08-ND B08 423. 392 | IBOIHSBK Clear | 4.7(120)  2.6(65) —- 1.4 (36)+_|HM959-ND@ 835 6.96 6.43 | 1591CTCL 
raion, io, zat oeaa—__iao_ a_i [fc vay) 2406) S6e Imeags fess a at | sre 
Rare Api a aa eae Fig. 1= PC Card Adapter — RoHS Compliant 
33 (85) 29 (56) 08 (21) |HM362-ND 512 427 3.94 | 1591MBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 2.67 2.27 2.10 | 159126 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) | HM847-NDA 6.80 5.67 5.24 | 1591LFLBK Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures — RoHS Compliant 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) )HM848-NDA 5.38 4.48 4.14 | 1591MFLBK 1.97(50) 1.97(50) 0.83 (21)¢ |HM948-ND 714 5.95 5.49 | 1590LLB 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM114-ND 6.02 5.02 4.64 | 1591ABK 2.0 (51) 2.0 (51) 4.1 (28) |HM157-ND 758 6.32 5.83 | 1590LB 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) | HM858-NDA 6.32 5.27 4.87 | 1591AFLBK 2.1 (53) 1.5 (38) 1.1 (28) |HM365-ND 652 543 5.02 | 1590H 
43(110) 3.2 (82) 1.6 (41) |HM849-NDA 918 7.66 7.07 | 1591SFLBK 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) |HM150-ND 736 6.14 5.67 | 1590A 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM121-ND 876 7.31 6.74 | 1591SBK 3.62 (92) 3.62 (92) 1.5 (38) | HM955-ND 10.20 850 7.85 | 1590Y 
pH (2) “ (62) i bn Hee ao aa a Pais 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) |HM841-ND 7.88 657 6.07 | 1590G 
: : : : : ; : 4.4 (112 3.2 (81 1.6 (41) | HIM158-ND 11.10 9.26 8.54 | 1590S 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) |HM854-NDA 13.02 10.86 10.02 | 1591VFLBK 44 (32) 23 a act Ce HM151-ND 8.40 7.01 6.47 | 1590B 
47(120) 4.7 (120) 2.2 (56) | HM853-NDA 10.88 9.08 8.38 | 1591UFLBK 4.7 (119) 3.7 (94) 4.2 (30) |HIM152-ND 10.94 912 8.42 | 1590BB 
Black | 4-7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM851-NDA 7.26 6.06 = 5.59 | 1591CFLBK 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM153-ND 12.30 10.25 9.47 | 1590C 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) | HM852-NDA 10.16 8.47 7.82 | 1591TFLBK 4.7(120) 4.7(120) 1.4 (28) | HM949-ND 1275 10.63 9.11 | 15900 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) | HM855-NDA 8.60 7.17 6.61 | 1591GFLBK Un- 4.7(119) 4.7(119) 2.2 (56) | HM160-ND 16.80 14.00 12.93 | 1590U 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM116-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CBK painted] 4.7(119)  4.7(119) 3.5 (89) | HM161-ND 23.12 19.27 17.79 | 1590V 
47 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) )HM122-ND 9.68 8.08 = 7.45 | 1591TBK 47(119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HIM159-ND 11.44 9.54 8.80 | 1590T 
47(120) 9 4.7(120) 2.2 (56) | HM123-ND 10.36 8.64 = 7.98 | 1591UBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) |HM842-ND 11.46 9.56 8.82 | 1590N1 
ne ten arin = on Hated ng es be net Pees 4.9(124) 4.9(124) — 3.0(76) | HM367-ND 21.02 17.52 16.18 | 1590K 
. : i . ; : 4.92 (125) 4.92 (125) 2.1 (53) | HM947-ND 19.38 16.15 13.84 | 1590KK 
oe tied} 32 (80) ie tae} TMBSE NDA ee os is ear 57 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) |HIM366-ND 12.92 10.77 9.94 | 1590J 
. : = . 5 ; 6.0 (152 3.2 (81 1.8 (45) | HM348-ND 15.02 12.52 11.56 | 1590P1 
esis) 287) 1.0125) |iMMzoND, 14 678 626 | 1591HK rates) 47119) 21168). [HMHSEND 21d 1679 1549 | 15900 
. / ; : . ; 7.4(188) 4.7 (119 3.1 (79) | HM155-ND 21.53 17.96 16.57 | 1590E 
75 (191)  4.3(110)  2.2(56) | HM857-NDA 1219 10.45 9.65 | 1591EFLBK 74 {88} 74 {a8} 25 tea) HM4156-ND 5894 2449 2297 | 1590F 
75(191) 4.3 (110) 2.2 (56) | HM118-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EBK 7.4(188)  4.7(119) — 1.3(33)  |HM347-ND 17.70 14.76 13.92 | 1590DD 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) | HM125-ND 6.46 5.66 5.23 | 1591LBU 7.6(193) _4.4(112) _2.2(56) _| HM843-ND 24.10 20.08 18.54 | 1590R1 
as {85} ae \e oe ei) HS ND at ae Hh eee Fig. 2 - 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures — RoHS Compliant 
43 lise) 32 {2} 16 ii} HM134-ND 876 731 674 | 1591SBU 2.0 (51) 2.0 (51) 1.4 (28) ]HIM570-ND 834 6.96 6.42 | 1590LBFL 
44 (112) 24 (62) 14(27) |HMA27-NO 650 542 5.00 | 1591BBU 3.7 (94) 1.5 (38) 1.4(28) | HIM571-ND 810 6.76 6.24 | 1590AFL 
: : : i : : : 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) | HIM879-ND 8.68 7.23 6.68 | 1590GFL 
47 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM128-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CBU 
: 4.4(112)  3.2(81) 1.6 (41) | HIM575-ND 12.20 10.17 9.39 | 1590SFL 
Blue | 4.7(120) 3.2 (80) 2.2 (56) |HM135-ND 9.68 8.08 7.45 | 1591TBU 
4.7 (120) 4.7(120)  2.2(56) | HM136-ND 10.36 864 7.98 | 1591UBU (a) i 3 (6) / : (Pe) HM eM joa ie ay Py 
4.7(120) 4.7(120)  35(90) |HM137-ND 12.40 10.33 9.54 | 1591VBU aa ag) 7 i et ay aN Mi STNG teas : - 4439 +OOUEL 
48(121) 3.7(94) —-‘1.2(30) | HM132-ND 8.20 684 631 | 1591GBU 7 (119) 7 (119) -2 (56) 580 48 15. ; 5 
: 47(119) 4.7(119) —-3.5(89) | HM583-ND 25.42 21.49 19.56 | 1590VFL 
5.9(150) 3.2 (80) 1.8 (46) | HM129-ND 10.24 854 7.88 | 1591DBU 
i Un- | 4.7(119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM578-ND 13.52 11.27 10.40 | 1590CFL 
65(165)  —2.8(71) 1.0(25) | HM133-ND 814 6.78 6.26 | 1591HBU : 
: painted} 4.7(119) 3.7 (94) 1.2(30) | HIM573-ND 12.02 10.02 9.25 | 1590BBFL 
75 (191) _4.3(110) ——-2.2(56) | HM131-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EBU 
47 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HM579-ND 1258 10.48 9.68 | 1590TFL 
3.3 (85) 2.2(56) ——1.4(35)_ | HM138-ND 646 5.39 4.97 | 1591LGY 4.8(122)  26(66) — 1.4(36) |HM881-ND 11.66 9.72 8.97 | 1590N1FL 
ae (85) oa (96) ne et) Aa ae na aah ieee 6.0(152)  32(81)  1.8(45) |HM576-ND 16.52 13.77 1271 | 1590P1FL 
9 (100) 0 (50) 8 (21) i . 5. : 5 7.4(188) 4.7(119) 2.1 (53) |HM577-ND 2214 1845 17.03 | 1590DFL 
43(110) 3.2 (82) 1.6 (41) |HM146-ND 876 7.31 6.74 | 1591SGY 5 
7.4(188)  7.4(188) 2.5 (64) |HM581-ND 31.84 26.54 24.50 | 1590FFL 
44(112) 2.4 (62) 1.1 (27) |HM4140-ND 650 5.42 5.00 | 1591BGY : 
7.4(188)  4.7(119) 3.1 (79) | HM582-ND 23.68 19.74 18.22 | 1590EFL 
‘ 47 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) |HM141-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CGY e 
Light 7.4(188)  4.7(119) —1.3(33) | HM574-ND 19.48 16.24 14.99 | 1590DDFL 
Gray res 120) res dan) as (3s) Ha ee a te ey 7.6(193) _4.4(112) 2.2 (56) | HM880-ND 26.52 22.11 20.40 | 1590R1FL 
47 (120) 47 (120) 35 (90) | HIM149-ND 4240 10.33 9.54 | 1591VGY Fig. 2 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures — RoHS Compliant 
48 (121) 3.7 (94) 1.2(30) | HM144-ND 8.20 6.84 6.31 | 1591GGY 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) ]HIM584-ND 830 6.92 6.39 | 1590WLB 
5.9(150) 3.2 (80) 1.8 (46) |HM142-ND 10.24 854 7.88 | 1591DGY Un- 2.1 (53) 1.5 (38) 1.4 (28) | HIM835-ND 7.28 6.07 5.60 | 1590WH 
6.5(165) 2.8(71) 1.0(25) | HM145-ND 814 6.78 6.26 | 1591HGY painted) — 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) | HIM585-ND 848 7.07 6.53 | 1590WA 
75 (191) 4.3(110) ——-2.2(56)_ | HM143-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EGY 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) | HM837-ND 7.88 6.57 6.07 | 1590WG 
Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures @ RoHS Compliant * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
Ice Blue] _ 3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) _| HM878-ND@ 7.22 6.02 5.56 | 1591ATBU t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 
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Ly’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 3 — Plastic Instrument Cases - 
1598 Series 


Fig. 4 — Plastic Hand Held Cases - 
1599 Series 


Fig. 5 — Plastic Hand Held Instrument 
Boxes -1593 Series 


70-16,] 
peel 
25.4, 
= 
12.7. 


5 mm Spring Steel 
Chrome Plated 


Available in both High Impact Polystyrene 

(light gray) and Flame Retardant ABS (black or 

light gray). Both versions have these features: 

attractively styled and ergonomically designed for 

use as a hand held enclosure; ends sized for infra- 

red applications; extra deep top and ultra shallow 

base; two piece lap joint construction; recessed top 

area ideal for membrane display; internal universal 

battery compartment; user friendly 10mm x 10mm 

reference grid is molded into the top interior; six PC 

board mounting bosses molded into both the top and the base; vertical mounting 
slots molded into the top for PC boards or optional dividers. ABS versions carry 
UL flammability rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass 
bushings. Styrene versions are secured with self-tapping screws. 


A 


<a, 


Available in both Flame Retardant ABS (black or light gray) and High Impact Polystyrene 
(light gray). Both versions have a matte textured finish, .064” (1.63mm) thick brushed 
aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, 
front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS 
versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm 
Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x 
5/8” (15.9mm) self-tapping screws. 


Example of Hammond 
Part #1598E 


Example of case with mounting bosses. 


optional tilt handle. 


ed 
a 
Cc 

ai 


AB / 


Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
construction. ABS plastic. Unit is secured with self- 
tapping screws. 


Fig. 6 —- Miniature General Purpose 
Enclosures - 1551 Series 


Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series 


BO 
I 
rE 
Available in both High Impact Polystyrene (light gray) and Flame 
Retardant ABS (black or light gray). Both versions feature lap joint 


Fig. 8 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 


Dimensions 

Part No. E G 1 
1595C 62.2 | 21.8 | 10.2 
1595E 85.1 | 21.8 | 10.2 


Cover adds 
12mm to 
height 


Aluminum lid and rubber feet included. 


50) 
Lo BpH 


“| + 3.0 For dimensions A, B and C, see charts below. 
“C Available in Flame Retardant ABS (black or light gray) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 
sloped front design comes with 0.04” (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 


rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 


Two piece lap joint construction. Two Piece 
standoffs molded into interior. Designed to meet 


IP54. 


construction, interlocking flange on lid, and a rugged and robust design. 


card guides accept .062” (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20” (5.08mm) stand-off bosses. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. il 10 100 | PartNo. Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1.97 (50) 1.97 (50) 0.83 (21)+ | HM952-ND 7.65 6.38 5.88 | 1590WLLB Light | 11.0(279) —7.9(201) 1.6 (41) [ HM252-ND 15.62 13.02 12.02 | 1598HSGY 
3.62 (92) 3.62 (92) 1.5 (38)t | HM954-ND 11.83 9.86 9.10 | 1590WY Gray | 11.0(279) _7.9(201) 3.076) _| HM253-ND 18.20 15.18 14.00 | 1598JSGY 
4.4 (112) 3.2 (81) 1.6 (41) |HM589-ND 12.28 10.23 9.45 | 1590WS Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases — RoHS Compliant 
4a(ii2) 2358) 1.1 (28) MBeG ND 9.62 8.02 7.40 | 1590WB Handle for 1598C, E, F, G Series HM255-ND 13.68 11.33 1045 | 1598TH1 
A7(119)-3.7(94) 1.2180) MSE 1218 10.15 9.87 | 1S90WBB Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND 1358 11.33 1045 | 1598TH2 
4.7 (120) 4.7120) 1.1 (28) | HM953-ND 13.87 11.56 10.67 | 1590WQ aus : ea 
4.7 (119)  4.7(119) 2.2 (56) | HM594-ND 18.28 15.23 14.06 | 1590WU Fig. 4 - 1599 Styrene Hand Held Cases — RoHS Compliant 
4.7 (119) — 4.7(119) 3.5 (89) | HM597-ND 24.56 20.47 18.89 | 1590WV 5.1(130) 2.6 (66) 1.0(25) ]HM209-ND 5.88 4.90 4.52 | 1599BSGY 
4.7(119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM592-ND 13.46 11.22 10.35 | 1590WC Gray | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM210-ND 6.62 5.52 5.10 | 1599ESGY 
Un- | 4.7(119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HM593-ND 12.62 10.52 9.71 | 1590WT 8.7 (221) 4.3(109) 1.7(43) | HM211-ND 7.60 6.34 5.85 | 1599HSGY 
painted a ie Hs (88) 4 a ee LEGne ae i 1 29 : ae sao 87(221) _55(140) _‘1.2(30) _|HM873-ND 10.32 8.60 _7.94 | 1599KSGY 
: ) 9 (124) 0 (7 : 5 75 17. 5 Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held C: — RoHS Compliant 
4.92(125) 4.92(125) 2.1 (53)+ | HM951-ND 21.42 17.85 1648 | 1590WKK - Kase ILI Ls Reet a 
: 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0(25)  ]HM212-ND 7.72 6.44 5.94 | 1599BBK 
57(145) 3.7 (94) 1.8.45) |HM839-ND 14.14 11.79 10.88 | 1590WJ 
: 6.7(170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM213-ND 9.40 7.84 7.24 | 1599EBK 
6.0(152) 3.2 (81) 1.8 (45) | HM590-ND 16.54 13.79 12.73 | 1590WP1 Black | 8 n04 43408 +7133) (AMaRaiND 4459). 2964) CARY || 1R004BK 
7.4(188)  4.7(119) —-2.1(53) | HM591-ND 2178 18.15 16.76 | 1590WD ae (eat) ; qe) ie is) Hh ie oe i eh 
7.4(188)  7.4(188) 2.5 (64) |HM595-ND 31.20 26.00 24.00 | 1590WE .7 (221) _5.5 (140) 6 (41) 5+ : E 50 | 15 
7.4(188)  4.7(119) 3.1 (79) | HM596-ND 23.20 19.34 17.85 | 1590WE 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) | HM215-ND 7.72 6.44 5.94 | 1599BGY 
7.4 (188) 4.7 (119) 1.3 (33) |HIM588-ND 19.40 1617 14.93 | 1590WDD Gray 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM216-ND 940 7.84 7.24 | 1599EGY 
7.6(193) 4.4 (112) 2.2 (56) |HM833-ND 26.52 2211 20.40 | 1590WR1 8.7 (221) 4.3 (109) 1.7 (43) | HM217-ND 11.52 9.61 8.87 | 1599HGY 
Fig. 2 - 1590Z Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) | HM866-ND 12.34 10.29 9.50 | 1599KGY 
Enclosures — RoHS Compliant Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Cases with Battery Box — RoHS Compliant 
2.0 (50) 1.8 (46) 7.0 (25) HM834-ND 17.00 9.31 8.65 | 15902060 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) ]HM351-ND 9.76 8.14 7.51 | 1599BBKBAT 
2.5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) | HM836-ND 14.89 12.60 11.70 | 15902061 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) | HM353-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EBKBAT 
3.0 (76) 3.1 (79) 1.6 (41)t | HM598-ND* 21.72 18.39 17.08 | 15902100 Black | 37 (201) 4.3(109) 1.7 (43)_ | HM863-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HBKBAT 
2.9 (75) 3.1 (80) 1.6 (41) | HM599-ND 21.72 18.39 17.08 | 15902110 8.7 (221) _5.5(140) ‘1.6 (41) | HM864-ND 17.04 14.20 13.12 | 1599KBKBAT 
3.9(98) 2.5 (64) 1.025) | HM8S1-ND) 17.58 14.89 13.82 | 15902062 5.1(130)  2.6(66) _1.0(25) | HM352-ND 9.76 8.14 7.51 | 1599BGYBAT 
4.8 (121)  4.7(120) —-2.4(62) | HM845-ND 47.86 40.49 37.60 | 15902119 i 
6.7(170) 3.4 (86) 1.3 (33) | HM354-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EGYBAT 
4.9(124)  3.2(81) —-1.7 (43) | HM600-ND* 26.37 22.32 20.72 | 15902120 Gray 
Un- i 8.7 (221)  4.3(109) —1.7(43) | HM871-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HGYBAT 
ainted| 2:9 (150) 2.5 (64) 1.0(25) | HM832-ND 25.65 21.72 20.17 | 15902063 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) |HM872-ND 17.04 1420 1312 | 1599KGYBAT 
Pi 6.3(160)  6.3(160)  2.8(71)+ |HM604-ND*¢ 63.47 53.71 49.88 | 15902160 f : . : : we || 
6.9 (175) 3.2 (81) 1.6 (41) |HM601-ND 31.23 26.44 24.55 | 15902130 Fig. 4 - 1599 Styrene Plastic Cases with Battery Box — RoHS Compliant 
6.9(175)  3.2(81) 1.6 (41)+ | HM602-ND¢ 31.75 26.87 24.95 | 15902135 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) ]HM349-ND 7.44 6.20 5.73 | 1599BSGYBAT 
8.7 (221) 4.8 (120) 2.4 (61)+ | HM603-ND* 57.38 48.56 45.10 | 15902150 67(170) 3.4 (86) 1.3 (34) | HM350-ND 8.62 7.19 6.63 | 1599ESGYBAT 
7.9(201)  9.1(231)  3.6(91) |HM846-ND 139.17 117.75 109.35 | 15902231 Gray | g7 (201) 43(109) 1.7 (43) | HM875-ND 13.00 10.84 10.00 | 1599HSGYBAT 
10.2(259)  63(160)  28(71) |HM844-ND 86.18 72.93 67.72 | 1590Z162 8.7 (221) 5.5(140) 1.6 (41) | HM874-ND 14.02 11.68 10.79 | 1599KSGYBAT 
14.17 (360) _6.3(160) _2.76 (70)t_|HM956-ND* 127.73 108.08 100.36 | 15902166 Fig. 5 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
Fig. 3 - 1598 ABS Flame Retardant 2Piece Plastic Instrument Cases 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) ]HM355-ND® 288. 240 222 | 1593KBK 
5.3(135) 5.3(135) 2.0 (50) |HM163-ND® 13.02 10.86 10.02 | 1598BBK fi 
6257) 37 (94) 14,36) |HMi62-NDe tie 989 949.| 1S9RABK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM860-ND@ 2.88 2.40 2.22 | 1593JBK 
6.3(160)  6.3(160) 3.4(86) |HM166-ND@ 19.56 16.31 15.05 | 1598EBK 36 (8) Fo eS) ee NET ee ee Sie ieee 
3.6 (92) 2.6 (66) 1.4 (28) |HM962-ND@ 412 3.45 3.17 | 1593LBK 
7.1(180) 6.1 (155) 1.436) |HM368-ND@ 13.20 11.00 10.15 | 1598BBBK 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) |HM371-NDes 384 3.20 296 | 1593SBK 
Black | 7-1(180) — 6.1(155) 2.0 (50) | HM164-ND@ 16.28 13.58 12.52 | 1598CBK Black | 4.3(110) 2.9(75) —1.0(25) | HM963-ND® 4.26 3.56 3.28 | 1593NBK 
7.1(180) 8.1 (206)  25(64) |HM165-ND@ 19.88 16.57 15.29 | 1598DBK : : : ti f : " 
4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM359-ND@s 4.64 3.87 3.58 | 15930BK 
9.8(249)  6.3(160) 1.6 (41) |HM167-ND@ 20.88 17.40 16.07 | 1598FBK 44(112) 2.6 (66) 0.8(20) | HM372-NDe§ 436 363 335 | 1S93TBK 
9.8(249)  6.3(160) 3.0(76) |HM168-ND@ 24.48 20.40 18.84 | 1598GBK 45 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) |HM861-ND@ 442 369 340 | 1593DBK 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) |HM169-ND@ 25.68 21.40 19.76 | 1598HBK 55 (140) 2.6 (66) 11 (28) |HM966-ND@ 536 448 442 | 1593XBK 
11.0(279) _7.9(201) _3.0(76) _|HM170-ND@ 31.84 26.54 24.49 | 1598JBK 55 (140) 2.6 (66) 11 (28) |HM862-ND@s 536 447 442 | 4593YBK 
5.3(135)  5.3(135) — 2.0(50) |HM172-ND@ 13.02 10.86 10.02 | 1598BGY q 
6.2(157) 3.7 (94) 1.4(36) |HM171-ND@ 11.86 9.89 9.13 | 1598AGY 26,168) oe (66) 1 28) Ne Og Seb a0 ee TSaaKey 
2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM867-ND@ 2.88 2.40 2.22 | 1593JGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 1.4 (36) | HM369-ND@ 13.20 11.00 10.15 | 1598BBGY 3.6 (92) 2.6 (66) 11 (28) | HM358-ND@§ 412 344 348 | 1593PGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 2.050) | HM173-ND@ 16.28 13.58 12.52 | 1598CGY | 
; 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM967-ND 412 345 3.17 | 1593LGY 
Light | 7.1 (180)  8.1(206) 2.5 (64) |HM174-ND@ 19.88 16.57 15.29 | 1598DGY i 
3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) |HM373-ND@§ 3.84 3.20 2.96 | 1593SGY 
Gray | 63(160)  6.3(160)  3.4(86) |HM175-ND@ 19.56 16.31 15.05 | 1598EGY il 
Gray | 4.3(110) 2.9 (75) 1.0 (25) | HM964-ND@ 4.26 3.56 3.28 | 1593NGY 
9.8(249)  6.3(160)  1.6(41) |HM176-ND@ 20.88 17.40 16.07 | 1598FGY fi 
4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM360-ND@s 4.64 3.87 3.58 | 15930GY 
9.8(249)  6.3(160)  3.0(76) |HM177-ND@ 24.48 20.40 18.84 | 1598GGY 44(112) 2.6 (66) 0.8(20) |HM374-NDe§ 436 363 335 | 1S93TCY 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) |HM178-ND@ 25.68 21.40 19.76 | 1598HGY 45 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) |HM868-ND@ 442 369 340 | 1593DGY 
11.0(279) 7.9(201) _3.0(76) | HM179-ND 31.84 26.54 24.49 | 1598JGY 55 (140) 2.6 (66) 11(28) |HM870-ND@ 536 447 442 | 4593xGY 
Fig. 3 - 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases — RoHS Compliant 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM869-ND@s 5.36 447 4.12 | 1593YGY 
5.3(135) 5.3 (135) 2.0 (50) |HM246-ND 976 814 7.51 | 1598BSGY a 7 
6.2 (157) 3.7 (94) 44 (36) |HM245-ND 3.72 797 671 | 1598ASGY Infrared Replacement Panels for 1593 Series — RoHS Compliant 
6.3 (160) 6.3 (160) 3.4 (86) | HIM249-ND 43.64 11.37 10.50 | 1598ESGY Replacement Panel for 1593D Series HM887-ND 54 45 42 | 1593DIR10 
Light 7.1 (180) 6.1 (155) 1.4(36) |HM370-ND 10.54 8.79 8.12 | 1598BBSGY Replacement Panel for 1593u, K, Py Q, Y, X Series | HM888-ND 62 52 48 | 1593PIR10 
Gray 7.1 (180) 6.1 (155) 2.0 (50) |HIM247-ND 11.44 9.54 8.80 | 1598CSGY Replacement Panel for 1593N Series HM965-ND 59 AQ 46 | 1593NIR10 
7.1 (180) 8.1 (206) 2.5 (64) |HM248-ND 13.70 11.42 10.55 | 1598DSGY Replacement Panel for 1593S, T Series HM889-ND 37 31 29 | 1593SIR10 
9.8(249)  6.3(160) 1.6 (41) |HM250-ND 13.36 11.14 10.29 | 1598FSGY @ RoHS Compli. aan; ; Hh fi i 
pliant With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
9.8 (249) 6.3 (160) 3.0 (76) | HM251-ND 15.64 13.04 12.04 | 1598GSGY t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 9 — Aluminum Utility Cases - 


1411 Series 


040” (1.02mm) thick aluminum. Four self- 
tapping screws included. Choice of unpainted or 


Plastic and Aluminum Enclosures 


(Cont.) 


Fig. 10 - Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series 


Use with 


Cover No. Digi-Key # 


Use with 
Hammond # 


Cover No. 


Use with 
Hammond # 


Use with 
Digi-Key # 


HM275-ND 
HM276-ND 
HM277-ND 


HM257-ND 
HM258-ND 
HM259-ND 
HM260-ND 
HM261-ND 
HM262-ND 
HM263-ND 
HM264-ND 
HM265-ND 


HM278-ND 
HM279-ND 
HM280-ND 


HM281-ND 


1444-6 
1444-8 
1444-9 


1444-10 


1444-12 


1444-14 


1444-15 


1444-16 
1444-18 


HM282-ND 
HM283-ND 


HM284-ND 


HM285-ND 
HM286-ND 


HM266-ND 
HM267-ND 
HM268-ND 
HM269-ND 
HM270-ND 
HM271-ND 
HM272-ND 
HM273-ND 
HM274-ND 


1444-20 
1444-22 
1444-24 
1444-26 
1444-28 
1444-29 
1444-30 
1444-32 
1444-33 


Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes 


BORE 


Cover sold separately. 


Fig. 11 — Metal Utility Cases - 
1415 Series 


Sizes A to E are 20 
gauge 0.036” (.91mm) 
thick steel. Sizes F to 
J are 18 gauge 0.048” 
(1.22mm) thick steel. 
Self-tapping screws 
included. ASA 61 gray 
baked enamel finish 
(outside only). Models 
A to D have 4 mount- 
ing holes. Models E to J 


ASA 61 gray powder paint finish (outside only). 


(hardware not provided). Natural Aluminum finish. have 6 mounting holes. 


Fig. 12 — Ventilated Low Profile 
Instrument Cases - 


Fig. 13 — Low Profile Instrument Cases - 
1458 Series 


Fig. 14 — Ventilated High Profile 
Instrument Cases - 1401 Series 


Fig. 15 — Plastic Sloping Consoles - 
1599 “T” Series 


1426 Series 


20 gauge steel enclosure 
finished in satin off- 
white. 0.064” (1.63mm) 
thick aluminum panels 
front and rear. Front 
panel is satin black, 


rear panel matches case * 


color. Includes screws 
and rubber feet. 


18 gauge steel case 
with black satin finish. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels (one 
satin black and one satin 
white for each case). & 
Symmetrical design so 
either end can be front. 
6-32 Phillips nickel 
plated screws and self- 
adhesive rubber feet 
included. 


18 gauge steel case 
finished in satin off-white. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels, front 
finished in satin black; 
vented back finished 
in satin off-white. Rear 
panel is vented top and 
bottom 6-32 Phillips 
nickel plated screws and 
self-adhesive rubber feet 
included. 


*0.5° 
(12.7) 


+05. 
(12.7) 


*Both end panels 
are recessed 


Flame Retardant ABS which meets UL94V-O flammability tests. 
Includes integral threaded brass inserts and machine screws providing 
extra strength for repeated assembly and disassembly of lid. 


Dimensions - Inch (mm) 
Part No. D 
1599ETSBK .72 (18) 
1599HTSBK .75 (19) 
1599KTSBK .67 (17) 
1599KTLBK .71 (18) 
1599KTLBKBAT_.71 (18) 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 6 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes — RoHS Compliant 2.7 (69) .2 (56) 1.6 (41) |HM605-ND 4.02 3.35 3.09 | 1411BU 
1.38 (35) 1.38 (35) —-0.59(15)_ |HM910-ND 1.52 1.27 1.09 | 1551NBK 3.2 (81) -2 (56) 1.1 (28) _)HM606-ND 427 3.57 3.28 | 1411CU 
1.38 (35) 1.38 (35) 0.79 (20) _ | HM993-ND 1.56 1.30 1.21 | 1551MBK 3.2 (81) -2 (56) 1.6 (41) | HM607-ND 462 3.85 3.56 | 1411DU 
1.58(40) 1.58 (40) 0.59 (15) |HM912-ND 160 133 1415 |15510BK 4.0 (102) .2 (56) 3.0 (76) )HM608-ND 5.71 4.77 4.40 | 1411FU 
1.58 (40) 1.58 (40) 0.79 (20) [HM911-ND 1.66 139 1.20 | 1551PBK 4.0 (102) 2 (56) 1.6 (41) | HM609-ND 5.00 4.17 3.85 | 1411GU 
1.97 (50) 1.38 (35) 0.5915) |HM907-ND 1.70 142 1.21 | 1551FBK 4.0 (102) 2(56) 2.2 (56) | HIM610-ND 5.36 4.47 4.12 | 1411HU 
plack | 1:97(50) 1.97(60) 0.59 (15) | HM914-ND 1.78 1.49 1.27 |1551SBK 5.0 (127) 2 2(56) —2.2(56) | HM6t1-ND 6.66 9.55 5.12 | 1411KU 
1.97 (50)  1.97(50) 0.79 (20) |HM913-ND 1.82 1.52 1.30 |1551RBK 5.0(127) —4.0(102) —3.0(76)_ /HM612-ND 8.28 6.90 6.37 | 1411LU 
2.0 (50) 14(35) 07 (18) HM375-ND 174 146 134 |15516BK un. | 5:0(127) — 3.0(76) 2.266) | HM614-ND 7.08 5.90 5.44 | 1411NU 
2.36 (60) 1.38 (35) 0.59 (15) |HMg08-ND 188 1.57 1.35. |1551UBK painted | ©9(152) — 3.0(76) 3.0 (76) | HM613-ND aoe, Se ele a 
3.15(80) 158 (40) 0.5915) |HM909-ND 196 164 «141. (|1551LBK 6.0(152) 5.0(127) 4.0(102) |HIM615-ND 11.81 9.84 9.09 | 1411PU 
24 (60) 14(35) 07 (18) |HMa76-ND Wop: 4.60: “Hao: des1HBK 7.0(178)  5.0(127) —3.0(76) | HM616-ND 11.28 9.42 8.69 | 14110U 
32 (80) 16(40) 0.7 (18) _|HM377-ND B00 6? 464) [TERIKBI 8.0(203)  6.0(152) — 3.5(89) | HIM617-ND 16.69 13.91 12.84 | 1411RU 
: : : : : : 8.0(203) 4.0(102) — 3.0(76) | HIM618-ND 14.92 12.44 11.48 | 1411SU 
Light 2.0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) /HM378-ND 174 146 1.34 |) 1551GGY 10.0(254) 2.2 (56) 1.6 (41) |HIM619-ND 16.78 13.99 12.91 | 1411TU 
Gray 2.4 (60) 1.4 (35) 0.7 (18) )HM379-ND 192 1.60 1.49 | 1551HGY 10.0(254)  6.0(152)  3.5(89) |HM620-ND 20.96 17.47 16.13 | 1411UU 
3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) _ [HM380-ND 2.00 1.67 1.54 | 1551KGY 12.0(305) 3.0 (76) 2.2 (56) |HM621-ND 20.50 17.09 15.77 | 1411WU 
Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes — RoHS Compliant 12.0 (305) 7.0 (178) 4.0 (102) |HM622-ND 26.54 22.12 20.42 | 1411XU 
2.2 (66) 2.2 (66) 1.1 (28) JHM221-ND 454 379 350 |1594ASGY 17.0 (432) 5.0(127) 4.0 (102) _ | HM623-ND 29.82 24.85 22.94 | 1411ZU 
Light 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) /HM222-ND 478 3.99 3.69 | 1594BSGY Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases — RoHS Compliant 
Gray | 41(105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM223-ND 522 436 4.02 |1594CSGY 4.0(102)  4.0(102)  2.0(51) | HM257-ND 10.11 8.56 7.94 | 1444-6 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) |HM224-ND 558 4.66 4.29 |1594DSGY 6.0(152)  4.0(102)  2.0(51) | HM258-ND 10.38 8.80 8417 | 1444-8 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) _ | HM225-ND 7.26 6.06 5.58 | 1594ESGY 7.0(178) 5.0(127) — 2.0(51) | HM261-ND 1131 9.58 8.89 | 1444-12 
Fig. 7 - 1594 ABS Plastic Instrument Boxes — RoHS Compliant 8.0 (203) 4.0 (102) 1.0 (25) | HM259-ND 10.81 915 8.50 | 1444-9 
22156) 2265) 1.1 28) HM226ND 790 659 608 | G94ABK 8.0 (208) 40 (102) 20(61) | HMa6O-ND M08 938 870 | 1444-10 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) |HM227-ND 8.26 6.89 6.36 | 1594BBK Ba * 4 i a0 t 0 io & ) ines itaaw Abe eae: dada 
Black | 4.1(105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM228-ND 10.16 851 7.83 |1594CBK 100 (254) 6.0 (182) 0 (25) i : : : 1S 
.0(254) 6.0(152)  2.0(51) | HM264-ND 14.81 12.54 11.64 | 1444-16 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) /HM229-ND 12.10 10.09 9.31 | 1594DBK un- | 12.0(305)  8.0(203) 2.0(51) | HM267-ND 25.86 21.88 20.32 | 1444-22 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53)_[IM280:ND 14.90. 12.42 11.47 _ | 1S94EBK painted) 12.0(305)  8.0(203) + 3.0(76) |HM268-ND 26.16 22.15 20.56 | 1444-24 
2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) |HM231-ND 790 6.59 6.08 | 1594AGY 12.0(305)  10.0(254)  2.0(51) | HM271-ND 26.02 22.03 20.45 | 1444-29 
tight | 32061) 2.2 (56) 1.1 (28) )HM232-ND 8.26 6.89 6.36 | 1594BGY 13.5 (343) 5.0(127) —-2.0(51) | HM265-ND 15.69 13.28 12.33 | 1444-18 
Gray | 411105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM233-ND 1016 847 7.83 |1594CGY 16.0(406)  8.0(203)  2.0(51) | HM269-ND 26.08 22.07 20.50 | 1444-26 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) |HM234-ND 12.10 10.09 931 |1594DGY 16.0(406)  8.0(203) 3.0(76) |HM270-ND 31.03 26.27 24.39 | 1444-28 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) _|HM235-ND 14.90 1242 11.47 | 1594EGY 17.0(432) 4.0(102) —3.0(76) | HM266-ND 25.97 21.98 20.40 | 1444-20 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles — RoHS Compliant 17.0 (432) 10.0 (254) 2.0 (51) )HM272-ND 30.15 25.52 23.70 | 1444-30 
Light | 63(160)  3.8(97)  2.3(58) JHM241-ND 12.26 1022 915 |1595CGY es He aa st panes eee Peay aes ante adi 
Gray | 85(216) 5.1(130) _3.0(76) _|HM242-ND 15.18 12.65 11.34 | 1595EGY : : Hs = : : = 
piack | ©3(160) 3.8 (97) 2.3 (58) JHM243-ND 12.26 10.22 9.15 | 1595CBK Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 10 Diagram) —iReHS Compliant - 
oe (216) 5.1(130) 3.076) | HM244-ND 15.18 12.65 11.34 | 1595EBK . i ee i et Hee bi oor oe wee i 
Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases — RoHS Compliant 70 Ge 50 is HM278-ND 5412 4:33 4.02 4434-12 
2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) ]HM315-ND 620 5.16 4.77 |1411B 8.0(203) 4.0 (102) HM277-ND 496 4.20 3.90 | 1434-10 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) ]HM316-ND 6.29 5.25 4.84 | 1411C 9.0 (229) 5.0 (127) HM279-ND 524 4.43 441 | 1434-14 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) |HM317-ND 634 5.29 4.88 |1411D Un- | 10.0 (254) 6.0 (152) Panel | HM280-ND 785 6.64 6417 | 1434-16 
4.0(102)  2.2(56) —3.0(76) | HM318-ND 6.96 5.80 5.35 |1411F painted] 12.0(305)  8.0(203) — Thickness | HM283-ND 11.08 9.38 8.70 | 1434-22 
4.0(102) 2.2 (56) 1.6 (41) |HM319-ND 658 5.48 5.06 |1411G 12.0(305) 10.0 (254) HM285-ND 11.08 9.38 8.70 | 1434-29 
4.0(102) 2.2(56)  2.2(56) |HM320-ND 671 5.60 5.16 |1411H 13.5 (343) 5.0 (127) HM281-ND 837 7.08 6.57 | 1434-18 
5.0(127)  2.2(56)  2.2(56) | HM321-ND 768 640 5.91 |1411K 16.0 (406) 8.0 (203) HM284-ND 11.08 9.38 8.70 | 1434-26 
5.0(127)  4.0(102) —3.0(76) | HM322-ND 10.00 834 7.69 |1411L 17.0 (432) 4.0 (102) HM282-ND 844 716 6.65 | 1434-20 
tight | 50(127)  3.0(76) — 2.2(56) J HM324-ND 815 680 6.27 |1411N 17.0 (432) _ 10.0 (254) HM286-ND 11.72 9.93 9.21 | 1434-30 
Gray | 90(152)  3.0(76) 3.0 (76) |HM328-ND 11.18 9.32 860 |1411M Fig. 11 - 1415 Metal Utility Cases — RoHS Compliant 
6.0(152)  5.0(127) — 4.0(102)_ | HM325-ND 14.01 11.68 10.78 |1411P 4.0(102) 4.0(102) _2.0(51) HM305-ND 1531 1296 1203 | 1415A 
7.0(178) —5.0(127) 3.0 (76) | HM326-ND 13.64 11.37 10.50 | 14110 4.0(102)  5.0(127)  3.0(76) +|HM306-ND 15.56 13.17 12.23 | 1415B 
8.0 (203) 6.0 (152) 3.5 (89) | HM327-ND 22.36 18.64 17.21 | 1411R 6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) |HM307-ND 19.76 16.71 15.53 | 1415C 
8.0(203) 4.0 (102) 3.0(76) )HM328-ND 20.50 17.09 15.77 | 1411S Gray | 6.0(152)  6.0(152) 6.0 (152) |HM308-ND 30.33 25.67 23.84 | 1415D 
10.0(254) 2.2 (56) 1.6 (41) ]HM329-ND 22.46 18.71 17.27 | 1411T 9.0 (229)  6.0(152) 5.0 (127) |HIM309-ND 32.84 27.79 25.80 | 1415E 
10.0 (254) 6.0 (152) 3.5 (89) /HM330-ND 27.24 22.70 20.96 | 1411U 10.0(254) 8.0(203) = 7.0 (178) |HM310-ND 49.69 42.05 39.05 | 1415F 
12.0(305)  3.0(76) 2.2 (56) J HM331-ND 26.10 21.75 20.08 |1411W 10.0 (254) 10.0 (254) 8.0 (203) |HM312-ND 63.99 54.15 50.28 | 1415H 
12.0 (305) 7.0(178) 4.0(102) ean Boel, Pee 18 5 e008 ay RoHS Compliant —_* With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
17.0 (432) 5.0 (127) 4.0 (102) || HM333-ND 35.42 29.52 27.25 | 14112 t Dimension "C does not include lid height § ean Compartment 3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 


Fig. 16 — Hand Held Enclosure - 1553 Series 


Choice of 2 versions (with or without battery door 
and compartment). Over molded in general purpose 
ABS plastic with soft grey plastic grip. Top cover 
recessed for membrane display or keypad. P.C. 
board standoffs molded into case. Removable front 
panel. Battery compartment versions include 4 
battery clips (for 2-AA batteries) and a 9 volt (PP3) 


battery clip. 


Fig. 18 — Styled Lid Enclosure - 1555 Series 


Styled lid has a smooth recessed surface 
on lid for a membrane keypad or label. 
Molded in general purpose grey ABS 
plastic which carries a UL flammability 
rating of UL94HB. Silicone rubber 
gasketed lid with two piece “tongue 
and groove” construction. Meets IP66 


and NEMA 4, 4X, 12 and 13 ratings. 
Lid secured with self captivating M4 
stainless steel machine screws threaded 
into integral stainless steel bushings. Lid 


Fig. 19 — Extruded Aluminum with End Plates - 1455 Series 


and mounting hole located outside of the 


Fig. 17 — Flat Lid Enclosure - 1554 Series 


Molded in general purpose grey ABS plastic which 
carries a UL flammability rating of UL94HB. Silicone 
rubber gasketed lid with two piece “tongue and groove” 
construction. Meets IP66 and NEMA 4, 4X, 12 and 13 
ratings. Lid secured with self captivating M4 stainless 
steel machine screws threaded into integral stainless 
steel bushings. Lid and mounting hole located outside 
of the gasket seal. 


Clear anodized extruded aluminum enclosures. P.C. boards mount 
horizontally by sliding into internal slots extruded into the enclosure 
body. Minimum thickness of .06” (1.5mm). Extruded body includes a 
sliding removable “belly” plate except in the smaller “C” sizes (1455C801 


and 1455C1201). 


Metal End: 


Includes two aluminum end panels 


and 
Includes hardware 
adhesive rubber feet 


two black plastic bezels. 


and self- 


Plastic End: 


Includes two easy to machine 
black solid ABS plastic end panels. 
Panels are one piece with integral 
bezel. Includes hardware and self- 


adhesive rubber feet. 


gasket seal. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 
12.0 (305) 7.0(178) 6.0 (152) |HM311-ND 49.41 41.81 38.83 | 1415G 47 (120)  4.7(120)  3.2(80) )HM925-ND® 16.46 13.72 11.75 | 1554PGY 
Gray | 12.0(305) 11.0(279) 8.0 (203) _ ] HM313-ND 7211 61.02 56.66 | 1415! 63(160)  35(90)  2.4(60) |HIM968-ND 14.89 12.41 11.46 | 1554/GY 
15.0 (383) 9.0 (230) _7.0(179) _|HM314-ND 70.58 59.73 55.47 | 1415J 63(160)  35(90) 35/90) |HM923-ND@ 1646 1372 1175 | 1554KGY 
Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases — RoHS Compliant é 6.3(160)  6.3(160)  24(60) |HM926-NDe 22.35 1863 15.97 | 1554RGY 
6.0(152)  5.0(127)  4.0(102) ]HM297-ND 48.39 40.96 38.03 | 1426K "Y } 63(160)  63(160)  3.5(90) |HM927-NDe 23.89 19.92 17.07 | 1554SGY 
8.0(203) 6.0152) 4.0 (102) | HM298-ND 50.40 42.65 39.61 | 1426M 7.1 (180) = 4.7(120) 2.460) | HIM994-ND 16.99 14.16 13.07 | 1554HGY 
10.0(254) = 7.0(178) 4.0 (102) _ | HM299-ND 56.44 47.75 44.35 | 14260 7.1 (180) 4.7 (120) 3.5 (90) |HM928-ND® 1713 14.28 12.24 | 1554TGY 
sie 1 ee ered 33 i feria ae oe pr ‘asec 7.9(200)  4.7(120) 3.5 (90) |HM929-ND@ 24.38 20.33 17.42 | 1554UGY 
42.0(305)  8.0(203)  4.0(102) | HM302-ND 60.47 51.18 47.52 | 1426V 94 (240) (6.5 (160) _8.5,(90) _]MESUANBS, S044 (25.87 21-74: | 15RAVGY 
12.0(305)  10.0(254)  4.0(102) | HM303-ND 64.51 54.59 50.69 | 1426W Fig..18 - 1535 ABS Flame Retardant Watertight 
12.0 (305) 6.0 (152) _ 5.5 (140) _|HM304-ND 60.47 51.18 47.52 | 1426Y Styled Lid Plastic Enclosures — RoHS Compliant 
Fig. 13 - 1458 Low Profile Instrument Cases — RoHS Compliant 2.6 (65) 2.6 (65) 1.6 (40) | HM931-ND 8.19 6.83 5.85 | 1555BGY 
4.0 (102) 4.0(102) 3.0(76) | HM334-ND 36.62 30.99 28.78 | 1458A3 3.5 (90) 3.5(90) — 2.4(60) | HM934-ND 10.14 8.45 7.24 | 1555EGY 
6.0(152)  4.0(102) 4.0 (102) | HM335-ND 40.61 34.36 31.91 | 1458B4 4.7 (120) 2.6 (65) 1.6 (40) | HM932-ND 9.00 7.50 6.44 | 1555CGY 
6.0(152)  6.0(152)  3.0(76) |HM336-ND 36.62 30.99 28.78 | 1458C3 4.7(120)  2.6(65) — 2.4(60) | HM933-ND 912 7.61 652 | 1555DGY 
6.0(152)  6.0(152) 4.0 (102) | HM337-ND 37.82 3201 2972 | 1458C4 47(120)  3.5(90)  2.4(60) | HM935-ND 1233 10.28 8.82 | 1555FGY 
8.0(203)  8.0(203)  3.0(76) |HM338-ND 44.24 37.44 34.76 | 1458D3 47 (120)  4.7(120) 2.4 (60) | HM940-ND 15.42 12.85 11.02 | 1555NGY 
8.0(203)  8.0(203) 4.0 (102) | HM339-ND 46.70 39.52 36.70 | 1458D4 Gray | 47120) 47120) — 3.2(80) | HM941-ND 16.46 13.72 11.75 | 1555PGY 
Black | 8.0(203) 8.0203) 5.0 (127) _ | HM340-ND 50.36 42.63 39.59 | 1458D5 Y | 63 (160) 3.5 (90) 2.4(60) /HM938-ND 14.89 12.41 10.65 | 1555UGY 
8.0(203)  10.0(254)  3.0(76) |HM341-ND 47.92 40.56 37.66 | 1458E3 63(160)  35(90)  35(90)  |HM939-ND 1646 1372 1175 | 1555KGY 
8.0203)  10.0(254) 4.0 (102) | HM342-ND 50.64 4286 39.81 | 145864 63(160)  63(160)  3.5(90) |HM943-ND pang 1600" 47 OF | ASEBSGY 
8.0203)  10.0(254) 5.0(127) | HM343-ND 53.43 45.21 41.98 | 1458E5 71 (180) 47(120) + 24(60) | HM937-ND Sead, AR: dodat | 4EEELGY. 
10.0 (254)  8.0(203) —3.0(76)_ | HM344-ND 50.64 4286 39.81 | 1458G3 rics) 47q20 asian (IVa setae a Bae 4B Al | AGREE 
40.0(254)  8.0(203)  4.0(102) | HM345-ND 5491 46.48 43.15 | 1458G4 (180) 4.7 (120) (90) : ; ; 
10.0 (254) 8.0(203) _5.0(127)_ | HM346-ND. 51.88 43.91 40.77 | 145865 7:9(200) 4.7(120) 3.5 (90) | HM945-ND 24.38 20.33 17.42 | 1555UGY 
Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases — RoHS Compliant 94 (240) 6.5 (160) _3.5 (90) _ JMSB SUA 2.87 22 1ES || ISDE 
4.0(102)  6.0(152)  4.0(102)_]HM287-ND 48.53 41.07 38.13 | 1401AAA Fig.i9'= 1489 Extruded Aluminum 
6.0(152) 6.0(152) 5.0127) |HM288-ND 52.28 44.24 41.09 | 1401AA With Metal End Plates 
6.0(152)  10.0(254) 5.0 (127) |HM289-ND 56.00 47.39 44.00 | 1401A 3.2 (80) 2.1 (54) 91 (23) | HM969-ND 12.57 10.65 9.23 | 14550801 
8.0(203)  10.0(254) 9.0(229) |HM290-ND 65.33 55.29 51.34 | 1401C 47(120)  21(54) —.91.(23) | HM971-ND 13.43 1137 9.85 | 1455¢1201 
off- | 8.0(203)  8.0(203) + 8.0(203) |HM291-ND 61.60 52.13 48.41 | 1401E 4.7(120)  3.1(78) —1.1(27) | HM890-ND® 17.44 14.76 12.79 | 145541201 
White | 10.0(254)  12.0(305) 9.0 (229) _ | HM292-ND 82.13 69.50 64.54 | 1401G 4.7 (120) 3.1 (78) 1.7(43) |HM972-ND@ 18.05 15.27 13.24 | 1455K1201 
10.0 (254) 14.0(356) 6.5 (165) | HM293-ND 83.99 71.07 66.00 | 1401k 47 (120)  41(103) —1.2(31) | HiM894-ND@ 20.12 17.03 14.75 | 1455L1201 
12.0 (305)  8.0(203) 9.0 (229) |HM294-ND 87.71 74.22 68.92 | 1401M 47 (120) 41103) 2162) {iMg74-no 90.12 17:03 1475 | 4455N1201 
i ee ines = ion tered Roy ie no pat 63(160)  31(78)  1.1(27) |HM892-NDe 19.50 1651 14.31 | 1455J1601 
tik T8168 roe ls Retarsrt Sars A Pet coe | Seen ate ran I en ur [rece 
Short Slope Console — RoHS Compliant 63(160)  4.1(103) © 21(52) |HM979-ND 22.66 19.17 16.63 | 1455N1601 
‘ 3.4(86)  6.7(170) 1.3(33) |HM882-ND 13.46 11.22 10.36 | 1599ETSBK 63(160)  63(160) —12(31) | HM992-NO 9608: 99:08 49.08: |-4assRient 
jack | 4.3(109)  8.7(221) —1.8(46) | HM883-ND 1748 1457 13.45 | 1599HTSBK : 
Beta azn) tet (ARRAN TeABo ddoe Baa, | TEGaICteB 6.3(160)  6.3(160)  21(52) |HM903-NDe 26.41 22.35 19.37 | 145571601 
d = ot : a 8.7 (220) 4.1(103) 1.2(31) | HMe98-NDe 25.72 21.77 18.87 | 145512201 
Fig. 15 sts ceentes One akan Plastic 8.7(220)  4.1(103)  2.1(52) | HMg81-ND 25.72 21.77 18.87 | 1455N2201 
= 8.7 (220) 6.3(160) 1.2(31) |HM901-NDe 29.10 24.63 21.34 | 1455R2201 
Black | 87(221) 55 (140) _1.6(41) _[HM885-ND 16.16 1347 12.44 | 1599KTLBK 87 (220)  63(160) 21 (52) |HMI905-NDe 29.70 2513 2179 | 145572901 
Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console Fig. 19 - 1455 Extruded Aluminum 
w/Battery Box — RoHS Compliant . ‘ ‘i 
With Plastic End Plates 
Back [ 87 (224) 6.5(140) 1.6 (41) _[HM886-ND 2018 16.82 15.53 | 1599KTLBKBAT 32) 216 91 (23) JHMO7O-ND TY Ge ERIE 
Fig. 16 pte Pgs psectetnien arcane 47 (120)  2.1(54) 9123) | HM976-ND 10.41 8.81 7.64 | 1455¢1202 
ea aT 3 on ake Ps Se ES Sa GSR 4.7(120) 3.1(78) 1.1 (27) |HMa91-ND® 13.15 1114 9.65 | 145541202 
Black | “ ; : A ; ; ; 47 (120)  3.1(78) 1.7 (43) | HM973-ND 13.76 11.64 10.09 | 1455K1202 
5.8 (147) 3.5 (80) _.98(24) [NINDS TAT 623 534, | 1553DBK 47 (120) 4.1(103) 1.231) |HM895-NDe 15.77 13.35 11.57 | 145511202 
aie! toate ae. Poeaneonte 4.7(120)  4.1(103) — 2.1(52)_ | HM975-ND 15.77 13.35 11.57 | 1455N1202 
one p 6.3(160)  3.1(78) 1.1 (27) |HM893-NDe 15.19 1287 11.15 | 145541602 
Black a4 as se i ~ ce MT ND ion ye ce Peart clear | 63(160) © 3.1(78) 1.7 (43) | HM978-ND 15.77 13.35 11.57 | 1455K1602 
: af : a z 6.3(160)  4.1(103) 1.2(31) |HMa97-NDe 18.27 1547 13.40 | 145511602 
Fig. 17 - 1554 ABS Flame Retardant Watertight 63(160)  6.3(160)  1.2(31) |HM900-NDe 20.37 17.24 14.95 | 1455R1602 
Flat Lid Plastic Enclosures 
AC nae ‘e7ag) EMG a0 5S SSB 6.3(160)  6.3(160) 2.1(52) |HM904-NDe 20.58 1742 15.10 | 1455T1602 
ae tea ae ae i ee ie iota sas a jeeaecy 8.7 (220)  4.1(103)  1.2(31)  |HM899-NDe 21.35 18.07 15.67 | 1455L2202 
47120) 28(65) —16(40) | HM@83-ND Gon <7eor ieee Gecacey 8.7 (220) 4.1(103) 2.1 (52) | HM982-ND 21.35 18.07 15.67 | 1455N2202 
Gray | 47(120)  2.6(65)  24(60) |HMOI9-ND® aig: Fal eso! | deeaney 8.7 (220) 6.3(160) 1.2(31) |HM902-NDe 23.71 20.07 17.40 | 1455R2202 
47 (120)  35(90)  24(60) _ \HM921-NDe 1233 1028 882 | 1554FGY 8.7 (220)  6.3(160) 2.1(52) |HM906-ND® 2412 20.42 17.69 | 145572202 
4.7(120)  3.5(90)  3.2(80) |HM922-NDe 1274 1063 9.11 | 1554GGY : . 7 ae ; 
47 (120) 47 (120) 24 (60) |HM924-ND® 1542 1285 411.02 | 1554NGY @ RoHS Compliant * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 


t Dimension “C” does not include lid height 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


§ Battery Compartment 


(to91) 2263 


GM Bumpons™ Protective Products 


Bumpons™ Protective 
Products — Resilient Rollstock 


With Bumpon resilient rollstock, you can customize non-skid feet, 
spacers or cushions that help protect from skidding and vibration. 
Help protect surfaces from marring, staining or abrasion with this 
high-performance cushioning material that can be die cut by a 
converter to fit virtually any shape or application. Adhesive options: 
Natural rubber, an effective solution for a wide variety of application 
and acrylic, an excellent choice when there will be exposure to 


DK 


Tapered Square Cylindrical Hemisphere Hemisphere Cylindrical higher temperatures. rn ME 
ne a va 
Specifications: x ae 
¥ eT ¢ Material: Pigmented polyurethane * Hardness: Shore A 70 for 9.0 (228.6) 
Dimension - Inch(mm) | Digi-Key $J-5800, SJ-6000 and SJ-6200 series. Shore A 36 for SJ-5900 Dim. in Inch (mm) 
Fig. WwW H Part No.* Pricing series. z 
50 (12.70) .12 (3.05) | SJ5508-(1-ND 5.88/64 50.44/640 67.25/1,024 
Dimension A Digi-Ke: Price 
50 (12.70) .23 (5.84) | SJ5518-L1-ND 10.89/64 93.33/640 124.44/1,024 nett ge ey) 
De ti Inch Part No. Each 
1 | 91 (2057) | .30(7.62) | $J5523-C-ND$ 1.03/4 7.96/36 92.86/504 sell neni(mam) oe oe 
Clear, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) SJ5632-NDe 1594.15 
40 (10.16) | 10 (2.54) | $J5007-0-ND 4.94/54 42.33/540 70.55/1,080 Clear, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J8632-1FT-NDe 11.86 
50 (12.70) -14 (3.56) | $J5012-(1-ND 5.89/56 50.47/560 75.70/1 008 eee Etats Rol 0.088 He) Sere tes nn ee 
7. lear, 1 Linear Foot . i 5616- -NDe .! 
-50 (12.70) -14 (3.56) | SJ5312-7-NDt 5.89/56 50.47/560 75.70/1,008 Clear, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) 8J5608-ND» 1707.64 
312 (7.92) | .215 (5.46) | $J5744-0-ND 1.68/144 7.19/720 11.99/1,440 Clear, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) $J5608-1FT-ND* 25.41 
2 .375 (9.53) | .135 (3.43) | $J5745-0-ND 2.75/144 11.79/720 19.66/1,440 Black, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) SJ5832-ND 1175.19 
312 (7.92) | .200 (5.08) | $J5746-0-ND 156/144 6.70/720 11.16/1,440 Black, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J5832-1FT-ND 8.74 
Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5816-ND 999.55 
-312 (7.92) | .210 (5.33) | $J5747-0-ND 1.66/144 7.13/720 11.88/1,440 Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) SJ5816-1FT-ND 14.87 
.375 (9.53) | .250 (6.35) | SJ5749-0-ND 1.91/96 8.18/480 13.63/960 Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) $J5808-ND 1258.89 
375 (9.53) | .311 (7.90) | $J5750-0-ND 1.93/48 16.55/480 34.47/1,200 Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) SJ5808-1FT-ND 18.73 
Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) SJ5916-ND* 785.95 
-63 (16.00) | .31 (7.87) | $J5027-L0-ND 10.58/40 117.84/520 135.52/1,040 Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) SJ5916-1FT-NDe 11.70 
44 (11.18) .20 (5.08) $J5303-7-NDt 5.46/56 46.84/560 70.26/1,008 Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) SJ5908-ND* 1178.94 
woe Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) SJ5908-1FT-ND* 17.54 
3 | .44 (11.18) .20 (5.08) | SJ5003-L1-ND 5.46/56 46.84/560 70.26/1,008 Black. 18 Yard Roll 0.252 (6.4) 3J5904-NDe 868.67 
.75(19.05) | .38 (9.65) | SJ5017-C-ND 13.55/40 150.95/520 —-173.59/1,040 Black, { Linear Foot 0.252 (6.4) $J8904-1 FT-NDe 25,85 
.375 (9.53) | .235 (5.97) | SJ5748-0-ND 1.87/96 8.01/480 13.34/960 A aiaangss 
4 | .88(22.35) | 40 (10.16) | $J5009-C-ND 10.59/24 27.24/12 158.92/504 i ea 
5 | .81 (20.57) | .62 (13.21) | $J5514-(1-ND 2.41/4 18.61/36 217.17/504 z - 
* Use numbers to designate color choice: 9—-white, 8-gray, 1—-brown (¥ not available in brown), O-black, in Com mand™ Ad hesive Stri ps 
the LJ of each part number. t+ Transparent 
Digi-Key Price Each Features: * Holds strongly * Removes cleanly with no surface damage « Works great for prototyping 
Description Part No. ul 10 25 Digi-Key Price Each 23M 
Bumpon Foot/Spacer/Cushion Description Part No. 1 5 10 Part No. 
Variety Pack (36 pcs.) $J5751-ND 16.65 14.36 13.64 8 Small, 4 Medium and 4 Large Strips per pack | 3M6452-ND 4.03 3.63 3.22 17200 
Scotch-Brite™ 28] | S3IMI Clean-Walk Mats = 


High Performance Cloth 2011 


2011 high performance cloth provides excellent dust, oil and water pickup with minimal linting. This is a versatile non- 
scratching tool to be used on a wide variety of substrates including stainless steel, chrome, enamel, painted surfaces, 
plastics, glass, computer monitors, wood, marble and other delicate surfaces. It can be used dry or damp, with or without 
cleaning chemicals. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 3) 10 25 
Blue, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011B-ND 4.63 417 3.70 3.24 
Red, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011R-ND 4.63 4417 3.70 3.24 
White, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011W-ND 4.63 417 3.70 3.24 


Scotch-Weld™ Potting Compound 
Adhesives and Applicators 


Scotch-Weld Epoxy Potting Compound/Adhesive is a two-part, low viscosity epoxy resin system designed primarily 
for potting, sealing, and encapsulation of many electronic components and is available in clear or black. DP270 is 
noncorrosive to copper and offers good thermal shock resistance and excellent retention of electrical insulation properties 
under high humidity conditions. 


Scotch-Weld Epoxy Adhesive is a high performance, two-part epoxy adhesive offering outstanding shear and peel 
adhesion, and very high levels of durability. DP-4XL has 5 ~ 6 hours of work life. It will gain handling strength after 24 
hours at room temperature 73°F (23°C) and fully cure at room temperature within several days. 


Please see Digi-Key's Web site for detailed specifications. 


Clean-Walk Unframed Mats (5830 Series) and Clean-Walk Framed Mats (5840 Series) are multi-sheeted adhesive systems 
that remove dirt and contaminants from shoe soles, wheels and other passing objects on contact. The pads offer 30 or 60 
removable adhesive polyethylene sheets that lock dirt in place until discarded. The 5840 Series features a non-skid plastic 
base that is ideal for carpeted areas. The 5830 Series is ideal for smooth floor surfaces such as concrete. 


Applications: * Prevents contamination between high traffic production areas and office environments « Ideal for 
fabricated metal shops, machinery and electronics equipment operations, printing and publishing facilities, construction 
and remodeling projects, health care facilities, warehouses, office, commercial and government buildings. * For use in 
clean room entrances 


Standard Sheets Digi-Key Price 

Series Description Size per Mat Part No. Each 
r 18” x 36” 3M6426-ND 155.71 
8602 |: Params Walle 25" x 45" - 3M6427-ND 274.87 
Framed — White ‘ es 3M6428-ND 137.51 

5840 | Framed — Black 31.57.4255 60 3M6429-ND 137.51 
5842 Replacement Pads 30” x 24” 60 3M6430-ND 171.87 


Scotch-Weld™ Hot 
Melt Bonding Systems 


3M™ Scotch-Weld Hot Melt Adhesives and Applicators are advanced hand- 
held systems to help you improve productivity, lower cost, and minimize 
waste. 


Adhesives are 100% solids thermoplastic resins that become fluid when 


t+ Uses 50ml applicator and nozzle 


Digi-Key Price | 3M . 
Description Part No. Each | Part No. heated and quickly wet the bonding surface. They cool, harden, and reach 
bond strength in seconds. 
Applicators and Accessories 

Applicator for Duo-Pack, 50mL 3M6431-ND 55.71 | 9740 a Adhesive Size | Digi-Key Price 
Applicator for Duo-Pack, 200mL 3M6442-ND 366.99 | EPX APPLICATOR-MANUAL-200 Description Dia. x Length (In.) | Part No. Each 

7 ; Applicators 
Applicator for Pneumatic, 50mL 3M6445-ND 402.71 | EPX-50 Har MaleAcan 7 ax AYE in 
Applicator for Pneumatic, 200mL 3M6443-ND 910.76 | EPX APPLICATOR-200ML ot Melt Applicator 58x H ae 
ie . ae iti 3M6444-ND 1012.48 | EPX APPLICATOR-400ML Hot Melt Applicator TC with Quadtrack™ Converter 5/8 x8 slide Pass) 146.18 

PP. s : Hot Melt Applicator EC 5/8 x8 3M6423-ND 394.23 
Mixing Nozzle - 50mL - Short 3.25” 3M6460-ND 1.53 | 62-9171-9153-8 
Mixing Nozzle - 50mL - Long 6.25” 3M6461-ND 1.40 | 62-9742-9935-6 Diameterx | Digi-Key Price Each 
Mixing Nozzle for Duo-Pack, 200/400mL 3M6440-ND 2.14 | DUO PACK NOZZLE - 400 Description Length (In.) | Part No. 5 10 25 100 
Compound and Adhesives Adhesives — RoHS Compliant 

Potting Compound - Clear - 50mL 3M6432-ND 11.93 | DP270-CLEAR-50ML Electrical potting, low viscosity, hi-temp. resistant 5/8 x2 3M6414-ND 73 63 7 39 
Potting Compound - Black - 50mL 3M6435-ND 11.93 | DP270-BLACK-50ML Hi-temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins | 5/8 x 8 3M6415-ND¢ 244 2.25 1.69 1.39 

7 Hi-temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins | 5/8 x 2 3M6416-NDt 62 53 40 33 
Potting Compound - Clear - 200mL 3M6434-ND 39.56 | DP270-CLEAR-200ML Temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8x8 | 3M6417-ND 241 2.22 167 1.37 
Potting Compound - Black - 200mL 3M6437-ND 39.56 | DP270-BLACK-200ML Temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8x2 | 3M6418-ND 70 60 45 37 
Potting Compound - Clear - 400mL 3M6433-ND 64.69 | DP270-CLEAR-400ML eon a ay a vee Be x : eas aH a i i 

: 7 i i | . onds a variety of plastics x - ; : . : 
Potting Compound - Black - 400mL. 3M6436-ND 67.92 | DP270-BLACK-400ML Hi-temp. resistant 5/8 x8 3M6421-ND 390 360 270 2.09 
Epoxy Adhesive for Duo-Pack, Two-part - 37mL | 3M6439-NDt 13.55 | DP-4XL Hi-temp. resistant 5/8 x 2 3M6422-ND 117 1.00 76 62 


t Meets UL 1410 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2264 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Mi Foil, Electrical, and Specialty Tapes 


O 


Please see Digi-Key's website for 
detailed specifications and diagrams. 


Dimensions Digi-Key Price Each 3M 
Description Width x Length | Part No. 1 5 Part No. 
3M Laminating Adhesives 
Adhesive Transfer Tape, 100MP Adhesive, Clear, .005”, Dual-linered for Prototyping 8.5" x 8.5" 3M6446-ND 8.13 6.50 F9469PC 
Adhesive Transfer Tape, 100MP Adhesive, Clear, .005” 3/8” x 60 yds. 3M9039-ND NEW! 23.25 18.60 F9469PC 3/8”"X60YD 
Adhesive Transfer Tape, 200MP Adhesive, Clear, .005”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6447-ND 6.63 5.30 468MP 
Adhesive Transfer Tape, 200MP Adhesive, Clear, .005” 3/4” x 60 yds. 3M9040-ND NEW! 21.65 17.32 468MP 3/4”"X60YD 
Adhesive Transfer Tape, 300LSE Adhesive, Clear, 5.0 mils 4” x 60 yds. SCP284-ND NEW! 87.41 77.50 9472LE 4"X60YD 
Double Coated Tape, 375 Adhesive, Translucent, 7.5 mils 19mm x 50M 3M9042-ND NEW! 17.68 14.14 9086 19MMX50M 
Double Coated Tape, 375 Adhesive, White, 10.2 mils 19mm x 50M 3M9043-ND NEW! 21.20 16.96 9087 19MMX50M 
Double Coated Tape, 375 Adhesive, Clear, 8.3 mils 19mm x 50M 3M9044-ND NEW! 19.05 15.24 9088 19MMX50M 
Double Coated Tape, 200MP Adhesive, Clear, .0057”, Dual-linered for Prototyping 8.5" x 8.5” 3M6448-ND 7.50 6.00 9495MP 
Double Coated Tape, 300LSE Adhesive, Clear, .0067”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6449-ND 7.75: 6.20 9495LE 
Double Coated Tape, 300LSE Adhesive, Clear, .0034” 3/4” x 60 yds. 3M9041-ND NEW! 33.28 26.62 9495LE 3/4”X60YD 
Double Coated Tape, 300MP Adhesive, Tan, .0055”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6450-ND 6.25 5.00 9786 
Double Coated Tape, 300MP Adhesive, Clear, .0067”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6451-ND 7.00 5.60 9490LE 
Aluminum Foil Tape 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5613-ND 22.87 19.61 425-1"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 3” x 60 yds. 3M5614-ND 68.60 58.80 425-3"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5615-ND 69.63 59.69 427-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5617-ND 68.97 59.12 433-1"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5616-ND 137.95 118.25 433-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective, Linered 1” x 60 yds. 3M5632-ND 91.16 78.14 433L-1"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective, Linered 2” x 60 yds. 3M5631-ND 182.30 156.26 433L-2”"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 5.0-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5633-ND 83.18 71.30 438 
Double Coated Foam Tap. 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/4” x 20 yds. 3M6411-NDt 17.83 = 06386 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 5 yds. 3M6410-ND 9.92 = 06384 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 20 yds. 3M6408-ND 31.13 = 06382 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 20 yds. 3M6409-ND 47.29 = 06383 
Attachment Tape, .060”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 10 yds. 3M6412-ND 34.53 _ 06395 
Attachment Tape, .090”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Gray, Automotive Grade 1/2” x 10 yds. 3M6413-ND 22.84 = 06394 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M4008-ND 61.61 —_ 4008 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M40161-ND 41.46 = 40161” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Neutral Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M4026-ND 35.63 = 4026 1” 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44081-ND 85.57 _ 4408 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44161B-ND 65.62 _ 4416 1” BLACK 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, White Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44161W-ND 65.62 _ 4416 1” WHITE 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB™ Acrylic Adhesive, Dark Gray 1/2” x 36 yds. 3M6462-ND 33.06 28.34 4611 1/2 IN X 36 YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1” x 72 yds. 3M6463-ND 146.04 125.18 4905-1"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1/2” x 72 yds. 3M6464-ND 78.23 67.05 4905-1/2"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 3/4” x 72 yds. 3M6465-ND 104.30 89.40 4905-3/4"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear (small pack) 1/2” x 36 yds. 3M6466-ND 46.22 39.62 4910 -1/2"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1/2” x 36 yds. 3M6467-ND 37.42 32.07 4910-CLEAR-1/2"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 3/4” x 15 yds. 3M5648-ND 30.59 26.22 4910 3/4"°X15YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1” x 36 yds. 3M5650-ND 62.37 53.46 4910-CLEAR-1”X36YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1/2” x 36 yds. 3M5625-ND 60.15 51.56 4950-1/2"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 3/4” x 36 yds. 3M5626-ND 80.24 68.78 4950-3/4”"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1” x 36 yds. 3M5627-ND 100.24 85.92 4950-1"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 1/2” x 36 yds. 3M6468-ND 52.12 44.67 5952-1/2”X36YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 3/4” x 15 yds. 3M5647-ND 30.59 26.22 5952 3/4"X15YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 1” x 36 yds. 3M5649-ND 86.85 74.45 5952 1°X36YD 
Duct Tape 

Duct Tape Clean Remove, 12.6-mil, Slate Blue Polyethylene Film, Synthetic Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M5630-ND 13.46 11.54 8979-BLUE-48MMX54.8M 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Black Polyethylene Film, Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M69692B-ND 12.71 = 6969 2” BLACK 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Silver Polyethylene Film, Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M69692S-ND 11.52 =. 6969 2” SILVER 

Electrical Tape - Black 
Vinyl Mastic Pad, All-Weather Grade, 125-mil, Black Vinyl Film, Rubber Mastic 3-1/4" x 4-1/2" 3M11008-ND 4.00 = 2200 (3-1/4"X4-1/2”) 
Electrical Tape, General Purpose, 7-mil, Black PVC, Flame-Retardant 3/4" x 66" 3M1700-ND 1.20 _ 1700 TEMFLEX 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 7-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M33+A-ND 6.06 = 33+ SUPER (3/4”X66’) 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 8.5-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M88A-ND 6.80 = 88 SUPER (3/4"X66’) 

Electrical Color Coding Tape - Colored 
Electrical Color Coding Tape, Red PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-RD-ND 5.62 = 35 RED (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Orange PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M35-OR-ND. 5.62 = 35 ORANGE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Yellow PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-YL-ND 5.62 = 35 YELLOW (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Green PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GN-ND. 5.62 = 35 GREEN (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Blue PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M35-BL-ND 5.62 = 35 BLUE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Violet PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-VL-ND 5.62 = 35 VIOLET (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Gray PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GY-ND 5.62 _ 35 GRAY (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, White PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-WH-ND. 5.62 = 35 WHITE (3/4"X66’) 
Glass and Aluminum/Glass Cloth Tape 

Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 1” x 60 yds. 3M5609-ND 65.17 55.86 361-1"X60YD 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 2” x 60 yds. 3M5610-ND 130.32 111.71 361-2”X60YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 1” x 36 yds. 3M5611-ND 108.43 92.94 363-1"X36YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 2” x 36 yds. 3M5612-ND 216.84 185.87 363-2"X36YD 

High Temperature Tape 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541312-ND 25.84 = 5413 1/2” 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541334-ND 38.77 = 5413 3/4” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M591912-ND 29.35 — 5419 1/2” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M591934-ND 39.77 = 5419 3/4” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541412-ND 26.31 = 5414 1/2” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541434-ND 41.43 = 5414 3/4” 


t+ Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. 
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3M Foil, Electrical, and Specialty Tapes (cont, 


Dimensions Digi-Key Price Each 3M 
Description Width x Length | Part No. 1 5 Part No. 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispensers 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser with 0-9 Wire Marker Tapes _ STD-0-9-ND 42.12 _ STD-0-9 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser with 10 Colored Wire Marker Tapes _ STD-C-ND 42.12 = STD-C 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser (no tape included) _ STD-ND 13.84 _ STD 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Refills 
“0” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-0-ND 3.02 — SDR-O 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-1-ND 3.02 = SDR-1 
“2” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-2-ND 3.02 —_ SDR-2 
“3” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-3-ND 3.02 —_ SDR-3 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-4-ND 3.02 _— SDR-4 
“5” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-5-ND 3.02 _— SDR-5 
“6” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-6-ND 3.02 = SDR-6 
“7” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-7-ND 3.02 —_ SDR-7 
“8” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-8-ND 3.02 = SDR-8 
“9” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-9-ND 3.02 _— SDR-9 
Black ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BK-ND 3.02 — SDR-BK 
Brown ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BN-ND 3.02 _ SDR-BN 
Red ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-RD-ND 3.02 = SDR-RD 
Orange ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-OR-ND 3.02 = SDR-OR 
Yellow ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-YL-ND 3.02 —_ SDR-YL 
Green ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GN-ND 3.02 = SDR-GN 
Blue ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BL-ND 3.02 — SDR-BL 
Violet ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-VL-ND 3.02 — SDR-VL. 
Gray ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GY-ND 3.02 = SDR-GY 
White ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-WH-ND 3.02 —_ SDR-WH 
Specialty Tape 
Sound Damping Tape, Aluminum, 10-mil, Pressure-Sensitive VEP Acrylic Adhesive 2” x 36 yds. 3M5608-ND 101.92 87.37 2552-2”X36YD 
Linerless Rubber Splicing Tape, 30-mil, Self-Bonding, Black Ethylene Rubber 3/4” x 30° 3M130C-ND 16.86 _ 130C (3/4"X30') 
Self-Fusing Electrical Tape, 12-mil, Blue/Gray Silicone Rubber, Easy Tear - Easy Strip Liner 1”x 30’ 3M70-ND 50.96 44.59/10 70 (1"X30') 
Reflective Tape, 2-mil, Low Emissivity, Silver Metallic Polyester, Pressure-Sensitive Acrylic Adhesive 1” x 72 yds. 3M5629-ND 101.15 86.70 8437-1"X72YD 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 1" x 72 yds. 3M85401-ND 15.41 = 854 (1”) 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 2” x 72 yds. 3M85402-ND 30.82 = 854 (2”) 
Electrically Conductive Transfer Tape, 2-mil, Pressure-Sensitive Conductive Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M970312-ND 66.76 _— 9703 (1/2”) 
Safety/Marking Tape 
Black Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5619-ND 28.46 24.39 471-BLACK-2”X36YD-BULK 
Red Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5618-ND 28.46 24.39 471-RED-2"X36YD-BULK 
Orange Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5623-ND 28.46 24.39 471-ORANGE-2”X36YD-BULK 
Yellow Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5621-ND 28.46 24.39 471-YELLOW-2”X36YD-BULK 
Green Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5624-ND 28.46 24.39 471-GREEN-2"X36YD-BULK 
Blue Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5620-ND 28.46 24.39 471-BLUE-2"X36YD-BULK 
White Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5622-ND 28.46 24.39 471-WHITE-2”X36Y D-BULK 
Color Coding Tape Assortment, 1 each - Black, Red, Yellow, Green, Blue, White 1” x 36 yds. 3M5634-ND 8.10 6.95 764 
Safety Tape, Black and Yellow Diagonal Striped, 5.4-mil, Vinyl backing, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5628-ND 39.99 34.28 5702-2”X36YD 
t Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. 
3M Fastening Systems Adhesive Scotchmate™ Reclosable Fastener SJ3000 — 
Thin Back-to-back Hook and Loop 


Woven Nylon ~ 
Strip With 
Loops 


Scotchmate™ 
Hook and Loop 
Fastening Systems 


Features: When the two sides of a Scotch-mate Hook and Loop 
Fastener are pressed together, hundreds of tiny stiff hooks mesh 
with a surface of pliable loops. Simply press together to fasten and pull apart to open and you can do it 
thousands of times during the life of your product. Depending on the application, select either Plain-backed 
or Adhesive-backed versions. Plain-backed versions are easily sewn or stapled in place. Adhesive-backed 
fasteners are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus 


“Niner 


Woven Nylon 
Strip With 
Hooks 


Features: 

3M™ Scotchmate™ Reclosable Fastener SJ3000 is a thin back-to-back fastener offering closure alternatives to plastic 
wire, tape, string, rubber bands and other types of closure systems used to secure individual or bundles of items. One 
side of the thin fastener strip is covered with tiny translucent polypropylene hooks, approximately 1400 per square inch 
(220/sq. cm). These hooks engage with thousands of soft, pliable, thin polyester loops on the reverse side providing for a 
limited number of openings and closings (cycles). Simply pull the strips apart to disengage. 

Material of Construction: Hook: Translucent Polypropylene; Loop: Polyester 

Thickness - Unmated: 0.027”, 0.69mm 


wood, glass and more. Note: X in Part No. = # of yds. 
Standard Sew-On, Plain-Backed: Width Digi-Key Pricing 
* Tailored appearance for garments * Wash or dry clean * Operating Temperature: Up to 250°F (121°C) Inch (mm) Color Part No. 1 yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds 
continuous 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed: 1 (25.40) Red SUELO AND) iis eee 20.66 e6i16 
¢ General purpose adhesion to most smooth surfaces * Operating Temperature: -20°F ~ 120°F (-29°C ~ .5 (12.70) $J300012R-X-ND 88 5.69 12.64 22.12 
age) 1 (25.40) Black $J300010B-X-ND 1.45 9.30 20.66 36.16 
Note: X in Part No. = # of yds. -5 (12.70) $J300012B-X-ND 87 5.58 12.40 21.69 
Width Digi-Key Pricing 
Inch (mm) Part No. 1 yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds. 
Standard Sew-On, Plain-Backed — Black Rigid Backed Dual Lock 
5/8 (15.88) SJ340158B-X-NDft 1.14 8.91 13.93 15.14 
SJ340258B-X-ND$ 1.14 8.91 13.93 15.14 
1 (25.40) $J340210B-X-ND$ 1.59 12.72 19.88 21.59 
Standard Sew-On, Plain-Backed — White 
5/8 (15.88) $J340158W-X-NDt 1.14 8.91 13.93 16.32 
3J340258W-X-ND: -90 7.20 11.25 13.50 
SuSES + Features: Type 400 Dual Lock Fasteners on a rigid back with recessed mounting hole. 
4 (25.40) $J340110W-X-NDt 1.59 12.72 19.88 21.59 
$J340210W-X-ND¢ 159 1272 19.88 21.59 See pee pansy A Png 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed — Black Round 
pacibonss $J352758B-X-NDt 5.04 40.33 63.02 75.54 20.6 Diameter 4.imm $J3463-ND 33 13.00 19.50 
$J352658B-X-ND¢ 5.29 42.34 66.16 70.40 14.3 Diameter 4.1mm $J3465-ND -50 20.00 30.00 
Square 
4 (25.40) SSETAND ANDi 5.99 47.94 74.91 88.05 38.1 Square 4.2mm $J3252-ND 68 27.00 40.50 
$J352610B-X-ND$ 5.99 47.94 74.91 88.05 38.1 Square 3.6mm $J3261-ND 68 27.00 40.50 
tLoop +Hook (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Fastening Systems (cont, 


Dual Lock™ 
Reclosable Fastening Systems 


Features: 

When these fasteners are pressed together, hundreds of mushroom-shaped 
stems interlock with one another. An audible snap announces that the fastener Polyolefin 7 
is locked. Compared to hook and loop fasteners, you get improved tensile strip > 
strength with five times more holding power. Open and close hundreds of 
times during the life of your product. Plain-backed versions can be easily 
sewn, stapled or ultrasonically bonded in place. Adhesive-backed versions 
are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including 
plasticized vinyl, plus wood, glass and more. For easy opening applications, you can mate Type 250 with Type 170. For 
medium opening, you can mate Type 170 with Type 400 or Type 250 with itself. For greater holding power with limited 
openings, you can mate Type 250 with Type 400 or mate Type 170 with Scotchmate Loop Products. 


Adhesive 


Adhéeive 


Plain-Backed: Sew on or staple. Wash or dry clean. * Operating Temperature: -20°F ~ 200°F (-29°C ~ 93°C) 


Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed: General purpose. Bonds to most surfaces. * Operating Temperature: 
-20°F ~ 120°F (-29°C ~ 49°C) continuous. 

Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed: High performance for aircraft, 
automotive, business equipment, electronics. Resists harsh wet/dry, hot/cold cycles. * Operating Temperature: -20°F ~ 
158°F (-29°C ~ 70°C) continuous 

Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed: * Material of Construction: Polypropylene » Operating Temperature: 
-29°F (29°C) and up to 158°F (70°C) » Single Thickness: .0645” (1.63mm) »* Engaged Thickness: .0910” (2.31mm) 
* Closure Cycle Life: 100 ~ 150 


<> 
Richco Adjustable Kwik Klip 


Features: 

¢4 sizes adjust to any holding 
diameter from 5/16" ~ 1° (7.9 
~ 25.4mm) 

Locks securely, easily reopened 
for routing changes 

* Adhesive back 

Material: Nylon 6/6 

Color: Natural 


Typical Release 79 
Tab Location ~ Adhesive 


a 


Dia. Range Dimensions - mm Digi-Key Pricing Richco 
mm A B C D_ | Part No. 10 100 500 | Part No. 
7.87 ~ 10.16 | 25.40 | 19.05 | 22.10 | 10.16 | RP309-ND 8.00 66.64 266.56 | AKKL-3140A-RT 
11.68 ~ 14.22 | 31.75 | 19.05 | 27.69 | 10.16 | RP310-ND 10.00 83.31 333.24 | AKKL-4756A-RT 
14.48 ~ 19.05 | 38.10 | 19.05 | 31.75 | 12.70 | RP311-ND 13.79 114.88 459.50 | AKKL-5775A-RT 
22.10 ~ 25.40 | 50.80 | 25.40 | 44.45 | 12.70 | RP312-ND 15.60 130.01 520.04 | AKKL-8710A-RT 


Tie Holders 


Fig. 1— Features: »* Multi-directional 
Material: Nylon 6/6, UV Stabilized 


Fig. 2— Features: * Ramp feature allows ties to pass 
through easily *4-way entry » Material: Nylon 


Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed — Black 


250 $J355012-X-ND 10.73 85.82 134.09 142.67 
-5 (12.70) 400 $J355112-X-ND 10.73 85.82 134.09 142.67 
170 $J355212-X-ND 10.73 85.82 134.09 142.67 
250 $J355010-X-ND 17.88 143.00 223.44 268.13 
1 (25.40) 400 $J355110-X-ND 17.88 143.00 223.44 227.91 
170 $J355210-X-ND 17.88 143.00 223.44 227.91 


Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed — Clear 


5 (12.70) 250 $J356012-X-ND 12.32 98.54 153.96 163.82 
1 (25.40) 250 $J356010-X-ND 20.53 164.27 256.68 261.81 
Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed — Clear 
1 (25.40) 300 LSE $J457010C-X-ND 5.06 32.51 63.21 _ 
Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed — Black 
1 (25.40) 300 LSE $J457510B-X-ND 4.36 28.05 62.33 109.08 
MiniPack 
Features: Assorted Hook, Loop and Dual Lock™ Fastening systems. 
Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 


Hook and Loop (4.9 yards per pack) 


Black, 1”, Sew-on MP-3401/02B-ND 19.27 16.52 14.87 
White, 1”, Sew-on MP-3401/02W-ND 19.27 16.52 14.87 
Black, 1”, Adhesive MP-3526/27B-ND 40.86 35.03 31.53 
White, 1”, Adhesive MP-3526/27W-ND 40.86 35.03 31.53 


Dual Lock™ (4.9 yards per pack) 
MP-3541/42B-ND 60.64 51.98 46.78 
MP-3551/52B-ND 84.84 72.72 65.45 


Black, 1”, Adhesive 
Black, 1”, High Bond 


Dual Lock, Low Profile (10 feet per pack) 


Clear, 5/8”, Adhesive | MP-457058C-10-ND 14.82 — 12.71 


Nylon 6/6 6/6, Adhesive, UV Stabilized Nylon 6/6 
Note: X in Part No. = # of yds. 
Width Digi-Key Pricing As c D AS Mig hole for 
Inch (mm) Type Part No. 1yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds. y___! “ ia. 3.18 #6 screw 
a metas’ | [Neem eg 
Plain-Backed — Black lo thick tape 7 i CA tig, hole for 
Typical release IE SACI #8 screw distinis canesnartaee 
250 $J344012-X-ND 5.81 46.50 72.66 87.20 tab location 0 3.81-2 Pls With Feleges tab 
5 (12.70) 400 $J344112-X-ND 5.81 46.50 72.66 77.31 
ig Se ERD 5.8 a ee Me Tensile Dimensions - mm Digi-Key Pricing Richco 
250 $J344010-X-ND 9.79 78.31 122.36 = Fig.| Force (kg) | A B C D E | Part No. 10 100 500 | Part No. 
1 (25.40) 400 $J344110-X-ND 9.69 77.50 121.10 Nylon 
4 | 6:72/11.20 |19.05 | 19.05] 6.35 [6.10 |1.52] RPSO1-ND 5.14. 42.80 171.20 | FTH-5A-RT-C 
170 SET ANB) 9.69 7750 121.10 128.85 18.66/22.39 | 25.40 | 25.40 | 11.68 | 7.11 |1.78| RP302-ND 5.44 45.37 _ 181.48 | FTH-7-01A-RT 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed — Black 9 44.79 38.10) 38.10 | 10.92 | 7.62 | 2.03} RP303-ND 15.55 129.61 518.44 | FTH-8-01A-RT 
ai Se — mae aed ian 44.79 [50.80 | 50.80 10.92 7.62 |2.03| RP304-ND 16.22 135.18 540.72 | FTH-10-RT-M 
Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) 
5 (12.70) 400 Se anes tp 7.32 58.52 o1.44 97.29 ; | 672/11.20 ]19.05] 19.05] 6.35 J6.10 ]1.52| RPS05-ND 5.72 47.71 190.82 FTH-5A-RT-UVB-M 
170 $J354212-X-ND 7.32 58.52 91.44 97.29 18.66/22.39 | 25.40 | 25.40 |11.68|7.11 |1.78| RP306-ND 7.17 59.77 _ 239.08 | FTH-7A-RT-UVB-C 
7 enn aes i008 foes 18641 2| 44.79 [38.10] 38.10 [10.92|7.62 |2.03| RP307-ND 14.15 117.95 471.78 | FTH-8-01A-RT-UVB 
4 (25.40) 400 $J354110-X-ND 12.19 97.50 152.35 162.10 
170 $J354210-X-ND 12.19 97.50 152.35 162.10 LED Spacers RoHS 


Features: » Spaces LED from surface of board « Easily installed by hand * Insulates and spaces leads 
Slots and holes for choice of mount Material: Nylon 6/6 Color: Natural 


Dimension A Digi-Key Pricing Richco 
Fig. mm Part No. 10 100 500 Part No. 
4.57 RP500-ND 3.70 30.85 123.40 LEDS1E-3-01 
6.35 RP501-ND 3.91 32.60 130.40 LEDS1E-4-01 
1 12.70 RP502-ND 4.32 36.03 144.12 LEDS1E-8-01 
15.75 RP503-ND 4.43 36.91 147.64 LEDS1E-10-01 
19.05 RP504-ND 4.51 37.57 150.26 LEDS1E-12-01 
4.57 RP505-ND 4.68 39.04 156.16 LEDS2E-3-01 
6.35 RP506-ND 4.89 40.77 163.08 LEDS2E-4-01 
2 12.70 RP507-ND 5.30 44.21 176.82 LEDS2E-8-01 
15.75 RP508-ND 5.39 44.93 179.72 LEDS2E-10-01 
19.05 RP509-ND 5.47 45.60 182.38 LEDS2E-12-01 


Hole Grommet 


Features: 
* Installs instantly 


Material: Flexible vinyl 
Color: Black 
Dimensions - mm Digi-Key Pricing Richco 
1D H P OD T Part No. 10 100 500 Part No. 

3.05 4.57 1.52 7.87 6.35 RP450-ND 1.46 12.15 48.60 | HG-2 
3.81 6.35 1.52 9.40 6.35 RP451-ND 1.50 12.53 50.12 | HG-2.5 
4.57 7.87 76 10.92 4.57 RP452-ND 1.65 13.76 55.02 | HG-3 
5.33 7.87 1.52 10.92 5.33 RP453-ND 1.84 15.33 61.32 | HG-3.5 
6.35 9.40 2.29 14.22 7.11 RP454-ND 2.03 16.89 67.56 | HG-4 
9.40 12.70 1.52 17.27 yeah RP455-ND 3.38 28.14 112.56 | HG-6 
14.22 17.27 1.52 22.10 4.57 RP456-ND 4.28 35.66 142.62 | HG-9 
17.27 19.05 1.52 23.62 4.57 RP457-ND 4.73 39.40 157.58 | HG-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2267 


< Kurly-Lok On Base — 
Richco KLB Series 


Liquid Tight Features: 


* Adhesive backing, RMS-15 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 


q patho on 
2.03F FF Typical 

| ‘elease 
.76 Thick ‘— Tab Location 


G ro mm et * Color: Natural Double Adhesive Tape 
Features: 
" . “A” Overall |“B” Wire Bundle Digi-Key Pricing Richco 
* Provides dust and watertight seal Height (mm) | _ Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 | PartNo. 
* Conforms to IP67 standards 
7 i ‘ , 27.18 7.62 ~ 10.16 RP610-ND 13.02 44.63 267.80 KLB-350A-RT 
° Provides light strain relief 
+ Fits a variety of cable sizes 31.24 10.16 ~ 12.70 RP611-ND 14.39 49.35 296.10 KLB-450A-RT 
40.13 17.78 ~ 20.32 RP612-ND 15.13 51.86 311.18 KLB-750A-RT 
Panel] Panel Cable Dimensions 
Hole | Thick Size (mm) Digi-Key Price Each | Richco 


IFig.|Color| Material | (mm)| (mm) (mm) D L H | Part No. 10 100 | Part No. 
1 |Black | RMS-153} 12.5 |0.5~2.0] 3.0~5.0 |19.8 17.0 7.1|RP740-ND 96 80 | LTG-199017 


Wire Cord Klip — wek series 


16.0 |1.0~4.0} 5.0~7.0 |21.0 18.9 6.2)RP741-ND 62 .41 | LTG-39897 Features: “ . i 
19.0 |1.0~4.0] 7.0-10.0 |23.9 19.6 6.1/RP742-ND 74 49 /LTG-34715 * Adhesive backing for quick = D i v 
2 | Gray | RMS-125 mounting in 
23.0 |1.0~4.0] 10.0~14.0/27.9 22.9 6.6)RP743-ND 84 56 | LTG-34716 Material: Nylon 6/6, RMS-01 t 
. : 7 F 
29.0 |1.0~4.0| 14.0~20.0|35.8 24.4 6.6/RP744-ND 99 _.66 |LTG-43021 Sesine Ga Aeon Tae ei 
. Release Tab 
Loc ki n g Cc ircu it RoHS) \ To snap-lock ina Hole Dia. Dimensions (mm) Pricing Richco 
LL 4.0 diameter hole in a (mm) A B iC D 25 100 1,000 | Part No. 
Board S u orts 2) : 10.2 i 1.57 panel thickeness 
p p = With Tape 
Fa 
Features: 4.57 16.00 | 15.75 7.87 | 4.06] RP617-ND 14.40 49.37 296.21 | WCK-180-01A-RT 
* Both ends tock by hand; no tools required Ui 28 11.43 | 25.15 | 25.15 | 11.94 | 7.11 | RP618-ND 25.28 86.67 520.02 | WCK-460-01A-RT 
* Strong, dependable grip To snap-lock ina 18.29 | 25.40 | 25.40 | 12.70 | 13.46 | RP619-ND 31.43 107.77 646.60 | WCK-720-01A-RT 
+ Material: Nylon 6/6 naaae 4.75 diameter hole Without Tape 
* Color: Natural ° in a 0.79 ~ 1.98 
panel thickness 18.29 | 25.40] 25.40 | 12.70 | 13.46 | RP622-ND 24.97 85.62 513.72 | WCK-720-01 
Dim. A Digi-Key Pricing Richco ‘« ey - 
ne natn i 190 = On ES eesti Strain Relief Bushings — srs-F and SRB-R Series 
4.57 RP425-ND 2.39 19.92 79.66 119.49 LCBS-3 
6.35 RP426-ND 2.54 21.19 84.76 127.14 LCBS-4 Features: | Shinn Binenaons 
9.40 RP428-ND 267 22.25 89.00 133.50 LCBS-6 . Bushing eliminates strain and wear | esse Mounting 3] 
on wires and cords Holes eal |-D-| 
10.92 RP429-ND 2.78 23.15 92.58 138.87 LCBS-7 * Withstands temperatures to — i N 
12.70 RP430-ND 2.87 23.93 95.72 143.58 LCBS-8 150°F (65°C) OC) A Cl] |) 
' 
15.75 RP431-ND 3.07 25.60 102.38 153.57 LCBS-10 * Material: Nylon 6/6, RMS-40 StyleA Style B FF 
19.05 RP432-ND 3.27 27.29 109.16 163.74 LCBS-12 * Color: Black 
25.40 RP434-ND 3.68 30.69 122.74 184.11 LCBS-16 
Digi-Key Approx. Wire Mounting Holes (mm) Bushing Dimensions (mm) 
Part No. Size (mm) StyleA | StyleB c D E FF 
. 2.79 x 5.33 
Wire Saddle RoHS RP461-ND aS 9.52 8.76 10.79 10.41 3.94 1.57 
Features: RP462-ND OSX OS 13.08 | 4481 | 14.48 | 12.70 | 4.34 2.54 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of 3.81 x 7.11 12.70 
the saddle to protect them from abrasion. The Micro is ideal for low profile applications and takes up very 4.06 x 9.40 
little real estate. The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick panel for fe 3.81 x 8.64 
applications that require a thicker board than the standard 1/16” board. RP éeo-ND 5.08 x 9.40 Annee 13.46 15.49 19.24 6.10 8.30 
4.57 x 8.89 
Fig. 2— MOFNSA 4.83 x 7.62 
RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
ne 4.06 x 7.62 
7 6.35 12.70 
6.73 13.08 
RP465-ND 737 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
; 6.86 12.70 
To snap-lock “\ To snap-lock in a ©.125" 8.25 16.66 
5 (3.15) hole in a .093" (2.36) . 
ina 9.070" (1.78) hole hom. thick panel RP466-ND ie 1448 | 1845 | 1727 | 6.98 3.18 
338 17.45 
Hole Dia. Panel Thickness| Digi-Key Price Each Richco * Maximum Panel Thickness 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
: : 7 Digi-Key Pricin Richco 
Figad <— Standolt Micra:Wire.meddle, Part No. 25 100 7 4,000 5,000 Part No. 
.070 (1.75) 062 (1.57) RP738-ND 34 .29 23 SMWS-1-01 RP461-ND 10.54 36.12 216.72 174.58/M SRB-F-2 
.070 (1.75) .093 (2.36) RP739-ND 34 29 23 SMWS1-1-01 RP462-ND 4.00 13.73 82.37 66.36/M SRB-F-4 
RP463-ND 13.35 45.78 274.68 221.27/M SRB-F-5 
Fig. 2 — Mini Optical Fiber Network Saddle RP464-ND 3.26 11.18 67.10 54.06/M SRB-F-7 
vasieie) | cestes6) | wrsrNO ase | WORNSARAI oe 3 ee eae | secs 
RPSRPL-ND SRB Pincher Tool........:.cccsecsesesscsesseeseeseaee $99.25/1 SRPL-2 


Twist-Lok — TL Series 


Features: 
* Twist to secure wire bundles 


C-Type Flat Cable Clamps — crcc series 


* Material: Nylon 6/6, RMS-01 Features: 
* Color: Natural * Designed for routing flat ribbon 
cable 
“yn rae rra 5 aa 5 * Serrated grip to prevent slippage 
Heighetnm) | Oimtemy” | paste’ 25 "sao" s,000 | Parte, _| | "Adhesive backing for quck moun Pos gar 
2 in any direction ' : JOULE lyrical Release 
22.86 5.08 ~ 7.62 RP600-ND 2.88 9.88 59.29 | TL-250 + Material: Noryl-White, RMS-05; Adhesive Tape ‘Tab Location 
26.16 7.62 ~ 10.16 RP601-ND 3.08 10.57 63.43 | TL-350 PVC-Gray, RMS-04 : 9 
30.48 10.16 ~ 12.70 RP602-ND 3.32 11.39 68.36 | TL-450 
33.78 13.97 ~ 16.51 RP603-ND 3.47 11.89 71.35 | TL-600 
39.37 17.78 ~ 20.32 RP604-ND 4.03 13.82 82.94 TL-750 - Dimensions (mm) ___| Digi-Key Pricing Richco 
43.18 25.40 Maximum RP605-ND 415. 14.21 85.28 | TL-950 Maisiall A B CMmIREALENG! aa LODE O00E REArNO® 
55.63 30.23 Maximum RP606-ND 561 1925 11549 | TL-1125 _— (14.27 | 12.45 | 4.57 ] RP391-ND 12.86 44.09 264.56 | CFCC-3-05A-RT 
pees SA Ee Mascanih EGA) Bea oi. devae|| “qiigee Noryl-White | 14.27 | 10.16 | 6.35 | RP392-ND 16.32 55.96 335.74 | CFCC-4-05A-RT 
’ 26.97 | 22.35 | 6.35 | RP393-ND 20.37 69.83 418.97 | CFCC-8-05A-RT 
74.42 39.62 Maximum RP608-ND 8.29 28.43 170.60 | TL-1500 Rigid 
87.63 45.97 Maximum RP609-ND 880 30.16 18094 | TL-1750 pvc-Gray | 26:97 | 22.35 | 6.35 | RP394-ND 15.71 53.86 323.17 | CFCC-8-04A-RT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2268 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a Max. Min. Loop 5 
Ri Bundle /Approx.| Tensile |Approx, Package Size 
== H Diameter | Length} Strength | Width Digi-Keyt Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco 
cl 1CO Cable Clam PS — N Series (in.) | (in) | (ibs.) | (in.) | Color | Part No. C= 100 M=1000 | Part No. 
Features: 94.37 . 45 | 153 | 50 18 | Black | RP210C/-ND 15.94 91.08 | WIT-5OL-UVB 
i ial: e (93.18 for; | | 9) 9.53 a 4.2 15.06 120 30 | Black | RP211C-ND 37.08 - WIT-120R-UVB 
Material: Nylon 6/6, RMS-01 N1 only) T 1 . 
* Colors: Natural and Black Lelbsse 1.59 (1.14 for N1 only) Nylon 6/6, Size 10 — Screw Mount 
1.5 6.75 50 19° | Natural | RP224M-ND _ 94.00 WITSH-10-50MS 
i A ni ‘ici jl 2 8.69 50 19° | Natural | RP225M-ND _ 109.08 WITSH-10-50MRL. 
Descrintion Dimensions (in) val key ae | Re 3 [1125] 50 | 19 [Natural RP226M-ND = 112.36 __|WITSH-10-50MR 
1.60 6.86 | RP322-ND 1.80 616 36.94 | N-1-BK Nylon 6/6, Release Tab 
3.18 8.33 RP323-ND 1.83 6.28 37.69 N-2-BK 1.25 5.5 40 .21 | Natural) RP217M-ND — 87.98 WIT-RT-0550 
4.78 9.91 RP324-ND 2.10 7.21 43.24 N-3-BK 2 8.0 40 .21 | Natural | RP218C1-ND 16.97 96.98 WIT-RT-0800 
Black, RMS-49 6.35 10.69 RP325-ND 2.19 7.49 44.96 N-4-BK 2.5 10.5 40 .21 | Natural | RP219C1-ND 29.75 146.59 WIT-RT-1050 
: 7.95 11.51 RP326-ND 2.21 7.58 45.47 N-5-BK 
9.52 12.29 RP327-ND 2.40 8.22 49.32 N-6-BK = 
11.13 11.99 | RP328-ND 2.49 8.53 51.19 | N-7-BK Max. Min. Loop 
12.70 14.27 RP329-ND. 2.52 8.63 61.77 N-8-BK Bundle |Approx.| Tensile |Approx. 
1.60 6.86 RP314-ND. 2.00 6.85 41.08 N-1 Diameter | Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 
3.18 8.33 | RP315-ND 2.04 6.98 41.90 | N-2 (in.) | (in.) | (Ibs.) | (in.) | Color | Part No. 25 100 Part No. 
635 1069 | RPSIND «=D. 990 | Ne Nylon 6/6, Release Tab (Large Size) 
Natural, RMS-01 795 11.51 | RP318-ND 246 342 50.54 | NS 4 15.25] 250 52] Natural] RP221-ND 40.41 138.56 WIT-RT-1525 
9.52 12.29 RP319-ND 267 9.14 54.83 N-6 6 21:5: 250 52 | Natural RP222-ND 46.20 158.39 WIT-RT-2150 
11.13 11.99 RP320-ND 2.77 9.48 56.88 N-7 8 27.75 250 -52__| Natural RP223-ND 54.32 186.24 WIT-RT-2775 
12.70 14.27 RP321-ND. 2.79 9.58 57.49 N-8 
Hf Features: * Easy to install and release * Material: Nylon 
. = Beaded Ties 6/6 * Color: Natural 
Hanking Ties 
Features: “25 (6.35) * Fig. 1 375 
Wrap electrical cords for shipping and packaging (ns G52 [Sorter 
. Material: Polyethylene By 7 is 453 (11.51) .125 (3.18) .875 (22.23) .25 (6.35) 
Color: Natural 2.094 (2.39) 
Max. Bundle Dimensions "=0-0-0-0-0} JO-0-0-0-0-01 
Diameter Inch (mm) Digi-Key Price Per Package | A 
Inch (mm) Part No. 100 1,000 
9(22.86) | 3.2(81.28) 3.9 (99.06) RP701-ND® 23.13 138.78 | HT-3.9 ERS ar ; 7 
f 7 Dim “A” (approx.) Digi-Key Price Per Package Richco 
1.4 (35.56 5.2 (132.08) 5.9 (149.86 RP703-ND 29.06 174.38 HT-5.9 
ra a fant ( ) ( ) Fig. Inch (mm) Part No. 100 1,000 Part No. 
on ener i 4.0 (101.60) RP731-ND 9.19 55.15 BT-4-01-NT 
6.0 (152.40) RP733-ND 16.06 96.34 BT-6-01-NT 
it. Ti = 8.75 (222.25) RP734-ND 22.24 133.45 BT-8-01-NT 
Wrap It-Ties Wire Tie Gun rea eee 2 10.75 (273.05) RP735-ND 27.76 166.54 BT-10-01-NT 
Features: 12.75 (323.85) RP736-ND 31.67 490.01 BT-12-01-NT 


* Easy to use permanent lock 
* Strong, one-piece construction 
* Serviceable to 185°F (85°C) 


Molded Nylon Insulators — 


© UL recognized #£71558 
MNI Series 7 
+ Replace 1] with “C” for package of RPWTG-ND $59.40 Features: * Use as screw insulators and in many bushing applications i ( : i" 
100, “M” for package of 1,000. «Lightweight * High dielectric strength »* Resistant to corrosion and 
abrasion * Material: Nylon 6/6, RMS-48 » Color: Natural —BR— E— 
Max. Min. Loop 
Bundle |Approx.| Tensile |Approx. Package Size Approx. F : 
Diameter | Length| Strength | Width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco Screw] Met. Dinensions tne) Digi-Key Pricing Richco 
(in.) (in.) (Ibs.) (in.) | Color | Part No.t C=100 M=1000 | Part No. Size | Equiv. A B Cc D E Part No. 25 100 1,000 | Part No. 
Nylon 6/6 #2 | w22 | .181 .047 .120 .090 .031 | RP330-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#2-2 
06 | 325 18 10 | Natural | RP101C-ND 2.89 16.52 | WIT-18SF 235.047 145 «115 031 | RP337-ND 6.07 2080 124.81 | MNI#4-2 
06 | 3.25 18 10) Red | RP101RDM-ND = 18.07 WIT-18SF-RD 252 047 140 115 .046 | RP338-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-3 
lee | eT ae ae re a4 beam ee 235.047 145 115.063 | RP339-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-4 
o7:. | a5 a “10 | Green | RP1Q2GNE-ND a0 jae: — |WisiaRcGN 252 047 140 115 .084 | RP340-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-5 
O71 45 18 J0-) Red | RP1O2RDEEND 3.09 18.76 | WiTA8R-RD wa | mg | 252 047 140, 115.093 | RP341-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-6 
07 45 18 10 | Yellow | RP102YLE-ND 3.29 18.76 WIT-18R-YL 235 047 145) «115 =.125 | RP342-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-8 
13 | 5.75 18 10. | Natural] RP213-1-ND 3.86 22.03 | WIT-18L 252 047 140 115 156 | RP343-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-10 
24 8.0 18 10° | Natural) RP103_)-ND 5.01 28.66 =| WIT-18V 235 047 145 «115 187 | RP344-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-12 
1.2 | 5.75 | 30 14__| Natural | RP10471-ND 6.04 34.52___| WIT-30R 252 047 140 115 250 | RP345-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-16 
12) 575 | 300 | 14 | Glue. REET MND S524 ~ | WITS BL 235.047 145 115 375 | _RP346-ND 6.07 20.80 124.81 | MNI#4-24 
41.2. | 5.75 30 14 | Green | RP104GNCI-ND 9.00 35.24 | WIT-30R-GN 
12 | 575 30 ‘44 | Red | RP1O4RDOLND 5.87 35.24 | WIT-30R-RD #5 | M3 | .370 050 .236 126 050 | RP347-ND 7.28 24.97 149.83 | MNI#5-3 
1.2 575 30 14 | Yellow | RP104YLO-ND 6.17 35.24 WIT-30R-YL 290 .047 170 140 .031 RP348-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#6-2 
18 | 73 30 14 | Natural | RP105C1-ND 6.49 37.08 _| WIT-30L 290 .047 170 140 .093 | RP350-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#6-6 
18 | 73 30 14” | Green | RPTOSGNC-ND 9.62 — | WIT-30L-GN 290 .047 170 140 125 | RP351-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#6-8 
18 | 73 30 14° | Yellow | RP105YLC-ND 7.16 — | WIT-30L-YL #6 | M35 | .290 047 170 .140 .187 | RP352-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#6-12 
lee) oa aa eo eee 33 ayaa. | WIKALE 300 .047 170 138 .250 | RP353-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI46-16 
to | 575 40 ‘i4| Blue | RP106BLCLND 770 39.10 | WIT-40R-BL 290 .047 170 140 .375 | RP354-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#6-24 
1.2 5.75 40 14 | Green | RP106GNC-ND = 39.10 WIT-40R-GN 290.047 170 140 .500 | RP355-ND 5.17 19.08 114.48 | MNI#6-32 
4.2. | 5.75 40 14 | Yellow | RP106YLC1-ND 7.70 35.60 | WIT-40R-YL 344° 063.205 «173.031 | RP356-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-2 
18 | 73 40 14 | Natural | RP10771-ND 8.74 49.93 | WIT-40L 344 063.205 173 .063 | RP357-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-4 
1.8 73 40 14) Green ) RP107GNCI-ND 9.59 48.71 WIT-40L-GN 344 063.205 .173 .093 | RP358-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-6 
18 [378 40 14 | Red _[ERRIOZRDIERND) 9.59 A827" WTAE RD) 344 063 205 173 125 | RP3S9-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-8 
a 40 15 | Natural] RP215_-ND 15.17 86.65 | WIT-40VL #3 | M4 
1s | 60 50 “49° | Natural! RP108C-ND 743 40.75 | WIT-50S 344 063.205 173 187 | RP360-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-12 
15 6.0 50 19 Red | RP108RDC-ND 7.84 i WIT-50S-RD 344° 063.205 173.250 | RP361-ND 6.38 21.86 = 131.15 | MNI#8-16 
15 | 60 50 19 | Yellow | RP108YLC-ND 10.69 — — | Wit-50s-YL 344 063.205 173 375 | RP362-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-24 
2.0 | 80 50 19 | Natural | RP109C1-ND 8.09 46.26 | WIT-50R 344.063.205.173 500 | RP363-ND 6.38 21.86 131.15 | MNI#8-32 
2.0 8.0 50 19] Blue / RP109BLC)-ND 8.44 48.20 WIT-5OR-BL 399 .063 .260 .200 .063 | RP365-ND 6.64 22.75 136.51 | MNI#10-4 
20 | 8.0 50 19° | Green | RP109GNC-ND 8.44 48.20 | WIT-SOR-GN 399 063 260 .200 125 | RP367-ND 6.64 22.75 136.51 | MNI#10-8 
20 | 80 50 19 | Red | RP109RDC-ND 12.31 48.20 | WIT-50R-RD 309 063 260 200 jay RRA ed. 9075 tas | MNOS 
20 | 80 50 19 | Yellow | RP109YLC1-ND 8.44 48.20 | WIT-5OR-YL #10) m5 [Se - : : : : A : 
45 | 153 50 48. | Natural! RP110C-ND 14.46 3262 | WIT-5OL 399 .063 .260 .200 .250 | RP369-ND 6.64 22.75 136.51 | MNI#10-16 
o7 10.7 60 18 | Natural | RP2T6C1-ND 12.47 71.24 WIT-60R 399 .063 .260 .200 .375 | RP370-ND 6.64 22.75 136.51 | MNI#10-24 
42 | 15.06 | 120 30 | Natural | RP141C-ND 39.43 — | wit-120R-¢ 399 .063 260 .200 500 | RP371-ND 6.64 22.75 136.51 | MNI#10-32 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use 513.065 .312 .260 .093 | RP378-ND 7.20 24.70 = 148.18 | MNI1/4-6 
06 | 325 18 10 | Black | RP201C-ND 3.22 18.36 | WIT-18SF-UVB 513.065 312 .260 .125 | RP379-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI1/4-8 
o7 | 45 | 18 | 10 | Black | RP2027-ND 3.53 20.20 | WIT-18R-UVB v4 | M6 | 513 1065 .312 .260 187 | RP380-ND 686 23.52 141.12 | MNI1/4-12 
24 8.0 18 10 | Black | RP203M-ND = 31.21 WIT-18V-UVB 535.065.315.260 375 | RP382-ND 7.49 25.69 154.12 | MINI1/4-24 
te | oe] 8 oa ek eae 6.68 $8.20 | WIT-B0R-UVB 620.063.360.320 .031 | RP384-ND 7.47 24.58 147.49 | MNIS/16-2 
i 73 30 14 | Black | RP205~1-ND 7.20 41 WIT-30L-UVB 
+1 535 0 Ta-1 Black 1 RP20BCEND 64 44.06 WiT-4OR-UVE 620 .063 .360 .320 .063 | RP385-ND 7417 24.58 147.49 | MINI5/16-4 
1.8 73) 40 14 | Black | RP207C]-ND 9.58 54.72 WIT-40L-UVB 5/16 Ms | 620 .063 .360 .320 .093 | RP386-ND 7.83 26.84 = 161.03 | MNI5/16-6 
15 | 60 50 19 | Black | RP208~1-ND 7.84 44.78 | WIT-50S-UVB 620 .063 360 .320 .125 | RP387-ND 747 2458 147.49 | MNIS/16-8 
20 | 80 50 19 | Black | RP209C)-ND 8.93 51.05 | WIT-50R-UVB 620.063.360.320 .250 | RP389-ND 7.83 26.84 161.03 | MNI5/16-16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wire Ties and Accessories 


ELECTRICAL GROUP 


Min. Loop Max. Bundle Min. Loop Max. Bundle 
Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig.| Strength (Lbs)} Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. Fig.| Strength (Lbs)! Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
PAN-TY ® Clamp Tie With Mounting Hole - Nylon — RoHS Compliant 85 8.0 (203) Bowie 2.00 (50.8) | 298-9910-ND | 500 | 147.34 | CBR2HS-D 
18 4.3 (109.2) | 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) | 298-1000-ND | 100 | 34.03 | PLc1M-S4-c it 10.4 (264) |0.140(3.6) | 3.00(762) | 298-9916-no |1,000| 149.88 | CBRGI-M 
40 6.1 (154.9) | 0.135 (3.4) | 1.25 (31.8) | 298-1001-ND | 100 | 34.21 | PLC1.51-S8-C 2 
1 50 7.9 (200.7) |0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) | 298-1002-No | 100 | 36.20 | PLc2s-sto-c 50 10.8 (274) a 3.00 (76.2) | 288-9818:NDI|1,000) 194.81 | CBRSS-M 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1003-ND | 100 | 83.59 | PLC3S-S10-C 120 20.9 (531) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.4) | 298-9926-ND | 100 | _ 97.59 | CBR6LH-C 
50 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1004-ND | 100 | 94.50 | PLC4s-St10-c Double Hose Clamp - Nylon — RoHS Compliant 
PAN.TY Clamp Tie With Mounting Hole - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 3 100 11.0(279) | .280(7.1) | 1.12 (28.4)t | 298-9962-ND 50 64.86 | DHC1.12X1.75-D0 
18 4.3(109.2) | 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) | 298-1005-nD | 100 | 60.61 | PLCiM-S4-co 7 - 7 
CONTOUR.TY Cable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
40 6.1 (154.9) | 0.135 (3.4) ) 1.25 (31.8) | 298-1006-ND | 100 | 43.67 | PLC1.5I-$8-Co belt Adhd lhe sheer Heledk kinetic 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) | 298-1007-ND | 100 | 45.46 | PLC2S-S10-Co 18 4.1 (104) eee 1.00 (25.4) | 298-9909-ND 1,000} 55.55 | CBR1M-MO 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1008-ND | 100 96.91 | PLC3S-S10-CO 18 5.6 (142) | 0.100 (2.5) | 1.50 (38.1) | 298-9907-ND |1,000] 76.91 | CBR1.5M-MO 
50 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1009-ND | 100 | 109.28 | PLC4S-Sto-co i 5.9 (150) de 1.50 (38.1) | 298-9905-no |1,000| 73.94 | cart.si-mo 
PANTY Rocking Clamp. 1s = Nylon Rolt> Compliant 18 7.2 (183) | 0.100 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-9913-ND |1,000/ 80.34 | cBReM-Mo 
1 50 7.9 (200.7) | .190(4.8) | 1.84 (47) | 298-9973-ND | 100 ] 45.46 | PLC2S-S6-Co 
- - 2 50 7.6 (193) | 0.190 (4.8) | 2.00 (50.8) | 298-9915-ND [1,000] _ 83.51 | CBR2S-Mo 
PAN-TY Cable Tie - Nylon — RoHS Compliant 
a 871) ]0070(18)| 060(152) |298-401e-n0 | 100 | 1364 | pttesw-c 50 10.8 (274) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-9919-ND | 1,000] 231.48 | CBR3S-Mo 
12 8 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1017-ND |1,000| 28.38 | PLT.6SM-M 40 13.6 (345) se 4.00 (101.6) | 298-9921-ND 1,000 | 309.35 | CBR4I-MO 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1018-ND | 100 | 14.27 | PLT.7M-C 50 14.0 (356) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-9925-ND |1,000) 245.81 | CBR4S-Mo 
18 1 (78.7) | 0.080 (2.8) | 0.68 (17.3) | 288-1019:ND) 1,000) 26.99 | PLT-7M-M 120 20.9 (531) ions 6.00 (152.4) | 298-9927-ND | 100 | 118.90 | cBReLH-co 
18 9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1020-ND | 100 | 15.35 | PLTIM-C rs ~ - 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-4021-ND [1,000] 30.83 | PLTIM-M STA:STRAP? Panel’ Mount Tie = Nylon — RoHS:Compliant 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1022-ND | 100 | 17.78 | PLT1.5I-C ‘i 120 10.1 (257) | .300(7.6) | 2.76 (70) | 298-9963-ND | 50 65.24 | SSPM2.5HP-L300 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1023-ND |1,000) 47.57 | PLT1.5I-M 120 14.8 (376) | 300(7.6) | 4.0(102) | 298-9964-ND | 50 33.26 | SSPM4HP-L300 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1024-ND | 100 | 19.99 | PLT1.5M-C 5 : 
SUPER-GRIP™ Cable Tie - Nylon — RoHS Compliant 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1025-ND |1,000| 46.55 | PLT1.5M-M oe eee 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1030-ND | 100 | 22.67 | PLT2S-C 18 4.2 (106) ee 1.00 (25) | 298-9928-ND | 100 | 15.51 | SG100M-C 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1031-ND 1,000) — 65.06 | PLT2S-M 18 4.2 (106) | 0.118 (3.0) | 1.00(25) | 298-9930-ND 1,000} 31.44 | SG100M-M 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1026-ND | 100 | 27.05 | PLT2I-C ai 62(157) |0168 : 1.50 (38) | 298-9934-n0 |1,000) 48.08 | s¢1501-m 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1027-ND |1,000) 61.85 | PLT2I-M 
1 18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1028-ND | 100 | 21.37 | PLT2M-C 50 8.3(211) | 0.225 (5.7) | 2.00(51) | 298-9936-ND | 100 ) 22.67 | SG200S-C 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1029-ND |1,000] 47.25 | PLT2M-M 5 70 12.4 (315) _| 0.225 o 3.20 (81) | 298-9940-ND__| 100 | 46.25 | SG300S-C 
40 11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) | 298-1032-ND | 100 33.03 | PLT3I-C 70 12.4 (315) |0.225 (5.7) | 3.20(81) | 298-9942-ND |1,000) 172.68 | SG300S-M 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1033-ND | 100 | 45.33 | PLT3S-C a 15.3 (389) |0.330(8.4) | 4.13(108) | 298-994¢-No | 50 aba: Seaeninte 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1034-ND 1,000] 169.31 | PLT3S-M 
50 145 (368.3) |0.190(48) | 4.00 (101.6) | 298-1035-ND | 100 | 51.60 | PLT4S-c 120 15.3 (389) | 0.330 (8.4) | 4.13 (105) | 298-9946-ND | 250 | 132.18 | SG350LH-TL 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1036-ND [1,000] 189.20 | PLT4S-m 70 15.3 (389) | 0.225 4.20 (107) | 298-9948-ND | 100 | 52.12 | SG370S-C 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1360-ND | 100 77.42 | PLTSS-C 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7) | 4.20 (107) | 298-9950-ND |1,000] 192.99 | SG370S-M 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1361-ND 1,000] 267.69 | PLTSS-M SUPER.GRIP Cable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1366-ND | 100 | 76.68 | PLT6LH-L 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1367-ND__| 100 59.69 | PLT6LH-C 18 2(106) / 0.118 (3.0) | 1.00(25) | 298-9929-ND | 100 20.35 | SG100M-CO 
420 24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-1368-ND ] 50 65.15 | PLT7LH-L 18 2 (106) a 1.00 (25) | 298-9931-ND |1,000) 49.23 | Sa100M-Mo 
120 24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-1369-ND | 50 50.94 | PLT7LH-C 40 6.2(157) | 0.168 (4.3) | 1.50 (38) | 298-9983-Nv | 100 | 22.05 | se1sol-co 
420 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1373-ND | 100 | 124.40 | PLT8LH-C 
5 50 3 (211) |0.225(5.7)} 2.00(51) | 298-9937-ND | 100 | 24.22 | s200s-co 
PAREN Cable Tig High Temperature’_2oly — Sons Compuant 0 3 (211) |0.225(5.7) | 2.00(51) | 298-9939-No _|1,000| _ 72.63 | SG200S-Mo 
1 150 7.4 (188) | 190 (4.8) | 1.88 (48) | 298-9956-ND ]1,000] 1103.70 ] PLT2s-m71 7 M21) _{ 225 {5.7} |p 2.00851) —— - - - 
CONTOUR.TY ™ Gable Tie - Nylon — RoHS Compliant 70 12.4 (315) | 0.225 (5.7) | 3.20(81) | 298-9941-ND | 100 | 49.56 | SG300S-co 
18 4.1 (104) 0.100 (25) | 1.00 (254) | 298-9908-nD |1,000] 35.46 | CBRIM-M 70 12.4 (315) | 0.225 (5.7) | 3.20(81) | 298-9943-ND |1,000| 205.19 | Sa300s-Mo 
9 40 (150) | 0.140 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-9904-ND  |1,000) 54.74 | CBR1.5I-M 120 15.3 (389) | 0.330 (8.4) | 4.13 (105) | 298-9945-ND | 50 43.20 | SG350LH-LO 
18 7.2(183) | 0.100 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-9912-ND |1,000} 54.38 | CBR2M-M @ RoHS Compliant 
50 6 (193) | 0.190 (4.8) |_2.00 (50.8) | 298-9914-ND | 1,000 74.78 | CBR2S-M * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies + See datasheet for additional dimensions — (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELECTRICAL GROUP 


Wire Ties and Accessories (cont) 


Min. Loop Max. Bundle Min. Loop Max. Bundle 
Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig.| Strength (Lbs)} Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. Fig.| Strength (Lbs)! Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
70 15.3 (389) | 0.225 (5.7) | 4.20(107) | 298-9949-ND | 100 55.74 | SG370S-CO 18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1091-ND | 100 41.76 | BT4M-CO 
5 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7) | 4.20 (107) | 298-9951-ND | 1,000 | 218.06 | SG370S-Mo 4.0 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1084-ND | 100 58.65 | BT4I-CO 
175 18.6 (471) | 0.380 (9.7) | 5.20 (132) | 298-9953-ND | 100 92.15 | SG450H-CO 50 14.4 (365.8) | 0.185 Bs 4.00 (101.6) | 298-1087-ND | 100 55.74 | BT4S-CO 
PAN.TY Push Mount - Nylon — RoHS Compliant : 120 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1092-ND 50 55.24 | BTSLH-LO 
: 50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) ] 298-1358-ND | 100 | 40.81 | PLP2s-c 120, | 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) (288S0SE-NDIG) 50 | 76.88 | BT/LH-LO 
50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) | 298-1359-ND | 1,000] 184.58 | PLP2S-M te 278 (6985): | 0.275 0 8.00 (203.2) [EEeROS NE 50 92-885 | BTaLHLO 
PAN.-TY Wing Push Mount - Nylon — RoHS Compliant PAN-TY Releasable Tie - Nylon — RoHS Compliant 
7.4 (188.0) 1.88 (47.8) | 298-1057-ND | 100 42.04 | PRT2S-C 
18 3(109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) | 298-1351-ND | 100 33.08 | PLWP1M-C 
is aioe) (0.008 28)| oa7c20) ee is dace | BLEAK 1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1058-ND | 100 71.17 | PRT3S-C 
(108.0) | 0.098 (2.6) | 0.87 (22.0) AEE = i ‘ 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1059-ND | 100 86.61 | PRT4S-C 
50 2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) | 298-1353-ND | 100 39.65 | PLWP1S-C ; z 7 
PAN-TY Releasable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
6 40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1349-ND | 100 37.45 | PLWP1.51-C 
7.4 (188.0) 1.88 (47.8) | 298-1060-ND | 100 44.56 | PRT2S-CO 
40 0. (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1350-ND | 500 | 101.90 | PLWP1.5I-D 
0 311980) [orgovaay| 175450) ISSR 100 | 45.67 | puwpas-c 1 50 11.5 (292.1) |0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1061-ND | 100 79.59 | PRT3S-CO 
ED) Pea Ee) | tee) Tem ° 5 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1062-ND | 100 95.10 | PRT4S-CO 
50 8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) | 298-1356-ND | 500 | 110.17 | PLWP2S-D 
PAN-TY Marker Tie With Write On Area - Nylon — RoHS Compliant 
PAN-TY Wing Push Mount Offset - Nylon — RoHS Compliant 
bei cdbibaid echitcatelAted m sie eel a Aacids ited 18 3.9 (99.1) 0.75 (19.1) |298-1011-nD | 100 | 35.43 | PLMM-C 
6 50 6.97 (177) | 190 (4.8) | 1.57 (40) | 298-9957-ND_ | 50 16.50 | PLUP40SE-D 1 18 4.3 (109.2) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1010-ND | 100 | 35.15 | PLFIM-C 
PAN-TY Cable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) | 298-1012-ND 100 67.01 | PLM2S-C 
12 2.8 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1037-ND 100 18.79 | PLT.6SM-CO PAN-TY Marker Tie With Write On Area - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
12 2.8 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1038-ND | 1,000 40.50 | PLT.6SM-MO F 18 3.9 (99.1) 0.098 (2.5) 0.75 (19.1) | 298-1014-ND 100 46.12 | PLM1M-CO 
18 3.4 (78.7) Bat 0.68 (17.3) | 298-1039-ND |1,000) — 37.33 | PLT.7M-Mo 50 7.4 (188.0) | “| 1.75 (45.0) | 298-1015-ND | 100 81.64 | PLM2S-CO 
18 3.9(99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1040-ND | 100 20.13 | PLT1M-CO TAK-TY ® (VELCRO ®+) Easy Release And Reuse Brand 
18 3.9 (99.1) ina 0.87 (22.1) | 298-1041-ND__|1,000| 48.27 | PLT1M-Mo Cable Tie - Black — RoHS Compliant 
40 6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1042-ND | 100 21.86 | PLT1.51-CO 50 6.0 (152.4) | 0.75 (19.1) | 1.50 (38.1) | 298-1110-ND | 10 11.86 | HLS1.5S-X0 
40 6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1043-ND | 1,000) 64.31 | PLT1.5|-MO 40 8.0 (203.2) | 0.50 (12.7) | 1.90 (48.3) | 298-1113-ND | 10 13.68 | HLT2I-X0 
18 6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1044-ND | 100 23.02 | PLT1.5M-CO 40 12.0 (304.8) | 0.50 (12.7) | 3.20 (81.3) | 298-1114-ND | 10 17.77 | HLTSI-X0 
18 6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1045-ND | 1,000] — 66.90 | PLT1.5M-Mo 1 50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 298-1108-ND | 10 20.08 | HLC3S-X0 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1050-ND | 100 24.22 | PLT2S-CO 50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 298-1111-ND 10 19.79 | HLS3S-X0 
50 4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1051-ND |1,000] 72.63 | PLT2S-Mo 50 18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1109-ND | 10 24.60 | HLC5S-X0 
40 0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1046-ND | 100 32.54 | PLT2I-CO 50 18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) ) 298-1112-ND 10 28.83 | HLSSS-X0 
40 0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1047-ND 1,000) 88.07 | PLT2I-MO 50 15ft. (4.572m)| 0.75 (19.1) | Various | 298-1115-ND__|1 Reel) —_ 18.98 | HLS-15R0 
; 18 0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1048-ND | 100 28.69 | PLT2M-CO @ RoHS Compliant ; Dene, 
18 0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1049-No {1,000 71.70 | PLT2M-MO VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies + See datasheet for additional dimensions 
40 11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) | 298-1052-ND | 100 | 44.13 | PLT3I-Co Max. Min. Loop 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1053-ND | 100 | 48.60 | PLT3S-Co Bundle Thickness | Tensile | Recommend | ; : 
Diameter Length & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1054-ND |1,000| 201.18 | PLT3S-lMo Foul teentaan | tea thee) || ts: Tools Part No. aty.| Pkg. | Part No. 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1055-ND | 100 54.11 | PLT4S-CO Metal Locking Tie - Stainless Stee! — RoHS Compliant 
50 14.5 (368.3) | 0.190 4.00 (101.6) | 298-1056-ND__|1,000 | 213.78 | PLT4S-Mo 
(368.3) 48) (101.6) 1.00 (25.4) | 5.0 (127.0) | gig y 49 GS4MT | 298-1100-ND | 100) 74.51 | MLT1S-cP 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1362-ND | 100 | — 85.78 | PLTSS-CO 1 | 2.00 (60.8) | 7.9 (200.7) (5x 4)| 100. | StaMTor | 298-1101-ND | 100 | 72.59 | MLT2S-cP 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1364-ND | 50 65.48 | PLT6LH-LO 4.00 (101.6) 14.2 (360.7)} HTMT | 298-1102-ND | 100 | 86.90 | MLT4S-CP 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1365-ND | 100 84.53 | PLT6LH-CO WAVE-TY™ Superior Grip Stainless Steel Ties — RoHS Compliant 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1374-ND | 100 | 130.46 | PLT8LH-LO 6.00 (152) | 205 621) | 19, ast  [EGEROREMIBMN 50 | 96.44 |mtewuap 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1375-ND | 100 | _ 99.33 | PLT8LH-CO 7 | 8.00 (203) | 26.8 (631) (25x73) 200 | ST2MTor | 298-1333-ND | 50 123.21 | MLT8WH-LP 
BOW-TY ® Cable Tie Two Loop - Nylon — RoHS Compliant 10.00 (254) | 33.0 (838) | ; HTMT 298-1334-ND | 50 | 154.01 | MLT10WH-LP 
50 7.6 (193) | .190 (4.8) | 1.8 (45.7) | 298-9958-ND 100 53.56 | PLB2S-CO Metal Locking Tie - Nylon Coated — RoHS Compliant 
1 50 11.8 (300) | .190(4.8) | 3.0(76.2) | 298-9959-ND | 100 56.52 | PLB3S-CO 2(51) | 7.9(201) | gig, 54 | 250 |GS4MT, HTHM) 298-9970-ND ] 50 |158.49 | MLTC2H-LP316 
50 14.8 (376) | .190(4.8) | 4.1 (104.1) | 298-9960-ND | 1,000] 285.21 | PLB4S-Mo 8 | 4(102) | 14.3 (362) }7 9, 95)) 280 ST2MT or | 298-9971-ND_ | 50 | 186.00 | MLTC4H-LP316 
BOWTY Cable 71s Three Loop =\Nytoh = RoHS Complisnl 6 (152) | 20.5 (521) 250 PPTMT | 298-9972-ND_| 50 |278.50 | MLTC6H-LP316 
1 125 20.0 (508) | .500 (12.7) | 5.0 (127.0) | 298-9961-ND | 100 | 294.57 | PL3B5EH-CO Length Width Digi-Key Pkg. Price) | Panduit 
BARB.-TY ® Cable Tie — Nylon Tie With Metal Clip Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Oty. Pkg. Part No. 
18 0(101.6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) | 298-1063-ND | 100 | 15.55 | BTIM-C Tie Holder With Adhesive - Nylon — RoHS Compliant 
AD H6)s| [0.088 (2.4) | O80.(2228) : 0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 85.59 | ABMM-A-C 
40 1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-1064-ND@ | 100 17.94 | BT1.51-C 1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 400 413.00 ABM100-A-C 
18 6.1 (154.9) | 0.095 (2.4) | 1.50 (38.1) | 298-1071-ND@ | 100 20.81 | BT1.5M-C 9 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 125.69 ABM112-A-C 
ee : 1.13 (28.7) 1.13 (28.7) 298-1117-ND 100 130.31 | ABMS-A-C 
18 7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) | 298-1072-ND@ | 100 21.81 | BT2M-C 150 (38.1) 1150 (38.1) Baer pa angi ll” ABRAaHA i 
1 40 0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1065-ND | 100 27.05 | BT2I-C 
50 0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) | 298-1068-ND@ | 100 22.67 | BT2S-C Dimensions - Inch (mm) Pull Apart | Digi-Key Price Each Panduit 
18 44.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1074-ND@ | 100 | 31.47 | BTaM-c sel i B c orcels (RartiNo: Es) eet 
120 | 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1077-ND@ | 50 | 65.78 | BT7LH-L og pe aor aon ae oe “er Pare 
.87 (22. .62 (15.75) | 0.75 (19.05)| >120 Ibs. | 298-1308-ND® E — 2 -X2- 
120 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1078-ND® | 50 | 79.66 | BTBLH-L 10 |1'64 (41.66) | 0.73 (18.54)| 1.23 (31.24)| 3250 Ibs. | 298-1307-ND 3.49 2.71 — | TMEH-X2-LO 
BARB.-TY Cable Tie - Weather Resistant Tie With Metal Clip - Black — RoHS Compliant @ RoHS Compliant 
18 (101.6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) | 298-1080-ND | 100 20.37 | BT1M-CO 
Width Max. Bundle Dia. Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
40 1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-1081-ND | 100 22.05 | BT1.51-CO Fig. hentany fentan) Part No. aty. Pkg. Part No. 
18 7.7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) | 298-1089-ND | 100 27.46 | BT2M-CO Cable Clamp - Nylon — RoHS Compliant 
1 40 0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1082-ND | 100 32.50 | BT2I-CO 0.13 (3.2) 298-1120-ND 100 13.07 CCS12-S8-C 
50 0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) | 298-1085-ND | 100 | 24.22 | BT2S-Co 1 0.4 (9.5) 0.25 (6.4) 298-1121-ND 100 13.60 CCS25-S8-C 
0.38 (9.7) 298-1122-ND 100 14.72 CCS38-S8-C 
40 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00 (76.2) | 298-1083-ND | 100 44.52 | BT3I-CO 050 (12.7) 298-1123-ND 100 1561 CC$50-88-C 
50 11.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00 (76.2) | 298-1086-ND | 100 49.56 | BT3S-CO (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wire Ties and Accessories (cont) 


ELECTRICAL GROUP 


Dimension A Digi-Key Price Each Panduit Max. Cable Dimensions 
Fig. Inch Part No. 1 100 500 Part No. Diameter Thickness Hole Size Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty Pkg. Part No. 
PAN-CLAMP ™ Heavy Duty Fixed Diameter Clamps — RoHS Compliant 
Push Mount Cord Clip - Natural — RoHS Compliant 
3/8 298-1299-ND 65 51 AL PC038-H25D-CO 
19 0.38 (9.6) 0.105 (2.7) 0.250 (6.4) 298-9969-ND 1,000 | 277.49 | PMCC38H25-M0 
5/8 298-1301-ND AT 61 AQ PC062-H25D-CO 
3/4 298-1302-ND 83 65 52 PC075-H25D-CO Min. #’s Tie Base Base 
Loop Tensile | Length Width Length Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
12 78 298-1303-ND 89 10 56 | PCO87-H25D-C0 Fig. | Strength | inch(mm) | inch (mm) | Inch (mm) | Part No. aty. | Pkg. | PartNo. 
1 SEED on zs a BE lOO Hepp ee Mount/Tie Combination - Natural — RoHS Compliant 
118 ANS 1.01 cd 63) POLIZH25D-CO | liga] 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0)| 298-1144-ND | 25 | 4417 | PLA2S-A-0 
11/4 298-1306-ND 1.07 84 67 PC125-H25D-CO 
Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Max. Cable Dimension Feet (meters) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Width Mounting A Digi-Key Price Each Panduit 7 . 
Fig. | Inch (mm) Method Inch (mm) | Part No. 1 50 100 | Part No. Spiral Wrap - Natural — RoHS Compliant 
Type FCM Adhesive Mount 0.125 (3.2) 298-1137-ND 1 Reel 40.87 T12F-C 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray — RoHS Compliant 400 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1138-ND 1 Reel 53.55 T25F-C 
1.0 (25.4) Adh. Foam Tape 1.21 (30.7) | 298-1309-ND 1.26 — 99 | FCM1-A-C14 0.500 (12.7) 298-1139-ND 1 Reel 145.96 T50F-C 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) |298-1314-ND 1.20 — 94 | FCM1-S6-c14 0.750 (19.1) 298-1140-ND 1 Reel 177.78 T75F-C 
1.2 (30.5) Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) | 298-1310-ND 1.38 — 1.08 | FCM1.2-A-C14 
Corrugated Loom Tubing - Black — RoHS Compliant 
13A 1.2 (30.5) #6 Screw 1.37 (34.8) | 298-1315-ND 1.28 — 1.01 | FCM1.2-S6-C14 
2.0(50.8) | Adh.FoamTape | 2.22(56.3) |298-4311-ND 140 — 1.10 | FOM2-A-ct4 100 (30.48) 0.250 (6.4) ASS) hee eae pr lestevel 
2.0 (60.8) #6 Screw 2.22 (56.3) |298-1316-ND 1.33  — 1.05 | FOM2-S6-c14 0.500 (12.7) REREAD 1 Res! 44.69 CLTSOF-C20 
3.25 (82.6) | Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) |298-1312-ND 211 1.65 — | FCM3.25-A-L14 - = - — - - 
Length Width Height Panel Thickness Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) |298-1317-ND 1.82 142 — | FCM3.25-S6-L14) | Feet (meters) | Inch(mm) | inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
Type FCH Adhesive Mount Grommet Edging - Natural — RoHS Compliant 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray — RoHS Compliant 
0.106 (2.7) | 0.12 (3.0) | .026 (.7) - .036 (.9) | 298-1145-ND | 1 Reel 33.93 | GEE36F-C 
Adh. Foam Tape 298-1313-ND 2.17 — 1.69 | FCH2-A-C14 
13B | 2.00 (50.8) 2.5 (63.5) 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) | 298-1146-ND | 1 Reel 35.07 | GEE62F-C 
#6 Screw 298-1318-ND 1.96 — 1.52 | FCH2-S6-014 100 (30.48) 
0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) | 298-1147-ND | 1 Reel 47.32 | GEE62FR-C 
Dimension A Diameter Dimension B Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 0.169 (4.3) | 0.19 (4.7) | .62 (1.6) - .099 (2.5) | 298-1148-ND | 1 Reel 62.02 | GEEQ9FR-C 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Circuit Board Post - Nylon — RoHS Compliant Duct External Dimensions | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
0.12 (3.0) 0.4 (10.3) 298-1128-ND 100 24.47 | CBP12-C Fig. | | Wx H- Inch (mm) Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 100 25.10 | CBP25-C Polypropylene Material - UL94V-2 Flammability Rating — RoHS Compliant 
14 0.37 (9.4) 0.7 (16.6) 298-1130-ND 100 25.55 | CBP37-C 
0.500 (12.7) 0.19 (4.7) 03(19.8) | 298-1131-no | 100 | 26.03 | caPso-c 0.49 x0.49(125%12.5) | 24 (25) | 298-4006-ND 5.37 4.34 3.97 | FL12X12LG-A 
0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 100 27.96 | CBP75-C 20 | 0.98 x 0.98 (25 x 25) 58 (14.7) |298-4007-ND 8.73 7.05 6.45| FL25X25LG-A 
1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 100 | 30.07 | CBPt00-c (500) 
1.97 x 1.97 (50 x 50) -58 (14.7) x 2| 298-4008-ND 15.96 12.88 11.80) FL50X50LG-A 
Lock Circuit Board Support .156” / .187” (3.96 / 4.750mm) Diameter - 
Nylon — RoHS Compliant Min. #’s Clip Base Clip 
0.25 (6.4) 0.980 (24.900) | 298-1134-ND 100 23.16 | CBLS25-C Loop Tensile Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
45 | 0.50 (12.7) ene 4.230 (31.200) | 298-1135-nD | 100 | 26.10 | cBLsso-c Fig.| Strength | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
i 750) Si 4 2 
0.75 (19.1) 1.480 (37.500) | 298-1136-ND 100 29.61 | CBLS75-C Adhesive Backed Cord Clips - Nylon — RoHS Compliant 
Min. #’s Cable Hole 21 50 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | .38 (9.7) 298-1376-ND 100 74.01 ACC38-A-C 
Loop Tensile | Length Diameter | Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. | Strength | Inch (mm) | Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. Oty. Pkg. Part No. Dimensions 
Push Cable Tie Mount, STD - Natural — RoHS Compliant Recommended | Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
16] 18-50 | 0.6(16.0) | 0.23(5.8) | 0.25(6.4)| 208-1143ND | 100 | 44.02 | Pwes-H25-c | |Fig-| Mount Stud | inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm)| Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
Push Cable Tie Mount - Natural — RoHS Compliant Tie Mount - Threaded Stud — RoHS Compliant 
17 18-50 A4 21 25 298-9968-ND. 1,000 186.35 PM2H25-M0 M6 298-9965-ND 1,000 | 208.89 | TMSTLHS6-MO 
22 1.25 (31.8)| .48 (12.2) | .95 (24.1) 
Max. Bundle Dimensions - In. (mm) | Mat'l/ | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit a Bases 7,000: | 20889), IMS IENSG:MO 
Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Push Mount Wire Saddle (Vertical) — RoHS Compliant DIMgns ine 
Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
42x18 (11x5) | .58 (14.7) 298-1319-ND 100 11.03 VWS4218-C Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
18 42x 40 (11x10) | .78 (19.8) 60 (15.2) Nylon | 298-1320-ND 100 11.43 VWS4238-C . 
42x.74 (11x19) | 1.14(29) | * > | Natural | 298-1321-ND | 100 | 1669 | vws4274-c Pushbutton Mount - Nylon — RoHS Compliant 
42 x 1.05 (11 x 27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 100 18.06 VWS42105-C 23 45 (11.4) 16 (4.1) 41 (10.4) 298-9967-ND 1,000 | 239.81 | PBMS-H25-M0 
Digi-Key Price Panduit 
Description Part No. Each Part No. 
Tools — RoHS Compliant 
Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 26.39 STS2 
Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1098-ND 204.22 GS2B 
Gun Cable Tie Tool - Red Handle & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1099-ND 349.95 GS4H 
Stainless Stl. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie | 298-1105-ND 19.00 HTMT 
Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Cutoff | 298-1106-ND 333.46 ST2MT 
Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 674.28 GS4MT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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i Ducts an d Note: Last 2 boxes in Digi-Key Part No. 
5 Dimensions represents number of inches 
Accessories Inch (mm) Mating Cover Digi-Key Price Per Length (Inches)* 
ELECTRICAL GROUP Fig. Width Height Part No. Part No. men 
Ducts F Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
Features: * Made of rigid PVC * Rated for continuous use temperatures up to 50°C (122°F) * ULL. 0.69(17-5) | 0.56 (14.2) ~ AEA NUE) 20.06 
Flammability rating: V-0 0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) — 298-F75X75.1LID-ND 23.87 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGDILI-ND 298-F15X1WHLI_1-ND 29.15 
How to Select a Base Number: 1 1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGDILI-ND 298-F15X15WH72-ND 33.36 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGLILI-ND 298-F15X2WH_I_1-ND 36.40 
#1 = Select 2 letter code for first in Digi-Key Part No. which represents color of 9.95 (57.2 4.09 (27.1) = 998-F2X101C172-ND 33.69 
your choice: WH=White, LG=Light Gray, BL=Black. 29 (8i2) 0 ap . 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) — 298-F2X15(172-ND 36.96 
#2 = Select 2 digit code for second in Digi-Key Part No. for your choice of 2.25 (57.2) | 2.09 (53.0) _ 298-F2X2WH72-ND 35.59 
available length. 
Example Part Number: 0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) = 298-F5X5LG72-A-ND 25.56 
298-F5X5 -A-ND 0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) _ 298-F5X1LG72-A-ND 29.36 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) — 298-F75X15LG72-A-ND 37.17 
| 1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) = 298-F1X1LGLILI-A-ND 30.32 
Optional for 1 1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) — 298-F1X2LG72-A-ND 38.33 
Adhesive only 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGDILI-ND 298-F15X1LG72-A-ND 35.16 
#2 1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGDIL-ND 298-F15X15LG72-A-ND 38.63 
Color Available Lengths 1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGLILIND 298-F15X2LG72-A-ND 41.88 
‘While (inches)* 2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) = 298-F2X1LG72-A-ND 41.50 
Light Gray 06 18 24 2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) - 298-F2X15LG72-A-ND 44.25 
Black 36 72 = G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) — 298-G5X5WH72-ND 19.27 
*Fength 0.69 (1 1.09 (27.1 298-G5X1WH72-ND 22.92 
Tolerance +1/8” -69 (17.5) 09 (27.1) ~ G5 ve A 
0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) — 298-G75X75WH72-ND 22.92 
NOTE: Contact Digi-Key for pricing on cut down lengths 0.94 (23.9) | 1.09 (27.1) = 298-G75X1WH72-ND 93.73 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) _ 298-G75X15WH72-ND. 30.42 
0.94 (23.9) | 2.09 (53.0) _— 298-G75X2_1L172-ND 34.78 
9 1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) — 298-G1X1WH72-ND 24.23 
(Shown (Shown 1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) _ 298-G1X2C1-172-ND 33.06 
with cover with cover 1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGDILI-ND 298-G15X101L172-ND 27.99 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGLILI-ND 298-G15X15(J_172-ND. 33.36 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGDIL1-ND 298-G15X2WH72-ND 36.40 
2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) _ 298-G2X10001-ND 32.35 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) — 298-G2X15_1L172-ND 35.49 
2.25 (57.2) | 2.09 (53.0) — 298-G2X2WH72-ND 35.59 
G Type — Adhesive Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) - 298-G5X5CIOICIC-A-ND 24.54 
(Shown 0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) — 298-G5X1010172-A-ND 28.19 
uithcover 0.94 (23.9) | 1.09 (27.1) - 298-G75X101L172-A-ND 28.59 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) — 298-G75X15C0172-A-ND 35.69 
0.94 (23.9) | 2.09 (53.0) _ 298-G75X2L1L172-A-ND 40.97 
1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) — 298-G1X1014172-A-ND 30.32 
9 | 1.25 (81.8) | 1.59 (40.3) = 298-G1X15WH72-A-ND 39.34 
1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) — 298-G1X2C1-172-A-ND 41.08 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) | 298-C15LGCIC-ND 298-G15X1C010172-A-ND 33.77 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGLILI-ND 298-G15X15WH72-A-ND 32.00 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGDILI-ND 298-G15X2L1L172-A-ND 41.88 
2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) — 298-G2X1L11172-A-ND 39.85 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) = 298-G2X15_1L172-A-ND 42.08 
2.25 (57.2) | 2.09 (53.0) — 298-G2X2L1172-A-ND 42.79 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) 
3 | 4.25 (107.95) |4.10 (104.14) 298-HC4LG24-ND 298-H4X4(1172-ND 82.95 
* Call Digi-Key for pricing of larger quantities 
Covers Corners For Duct Height Digi-Key Price Each 
Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
Note: Last 2 boxes in Digi-Key part number Available 
represents number of inches only in Light 4.00 (25.40 298-CSP1LG-Q-ND 249 17 1.62 
Inch (mm) Digi-Key Price Per Length (Inches)* Gray (LG) -00 (25.40) ‘ 7 > 
Width Part No. 12" 18” 2a" Fi 1.50 (38.10) 298-CSP15LG-Q-ND 2.38 1.92 1.76 
H Type — Light Gray (LG) 3.00 (76.20) 298-CSP3LG-Q-ND 3.29 2.66 2.44 
4.25 (107.95) 298-HC4LG24-ND = _ 13.26 4.00 (108.60) 298-CSP4LG-O-ND 3.72 3.00 2.75 
* Call Digi-Key for pricing of larger quantities 
Joini ng For Duct Height Digi-Key Price Each 
2 . Fig. Inch (mm) Part No. il 20 100 
Installation Tools Strips 
DCT: + Use to cut any Panduit duct or cover * Heavy duty steel tool incorporates a new, improved blade design which Available 1.50 (38.10) 298-DJSP15LG-Q-ND 2.44 1.73 1.59 
minimizes cutting force and blade wear. Provides a smooth burr-free cut on both wiring duct and cover. only in Light 
DNT-100: * A heavy duty tool used to notch slotted wall wiring duct from the bottom of a slot to the base of the duct. Gray (LG) 5 2.00 (50.80) 298-DJSP2LG-Q-ND 2.30 1.86 1.70 
Digi-Key Price Mtg. 3.00 (76.20) 298-DJSP3LG-Q-ND 2.96 2.39 2.19 
Elga/esenptlon BartNo} Esch earn: 4.00 (106.60) 298-DJSP4LG-Q-ND 335 270 248 
6 | Hand held duct and cover cutting tool 298-9901-ND 123.66 | DCT 
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BIVAre Nylon Spacers i RoHS 
1 1 Material Specifications: 
pt Lig ht Pipes Natural Nylon, per ASTM D 4066 PA 225, UL Rated 94V-2 O.D>~ |.D. 
: Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 

Fig. 3 Size Dim. A 1D 0D Part No. 10 100 | Part No. 
Flange: © .150  .160 Avaa Flange:O .230 — .320 1/16 (1.6) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1041-ND 66 3.65 | 9913-062 
(3.8) y (41) -, eee . 8) y (8-1) 1/8 (3.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1042-ND 66 3.65 | 9913-125 
O 112; O | Peete me ; : ! 3/16 (4.8) | 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1043-ND ‘66 © 3.65 | 9913-487 
(2.8) “ide (2.8) i 1/4 (6.4) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1044-ND 66 3.65 | 9913-250 
050 (1.3)="~ 5/16 (7.9) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1045-ND 66 3.65 | 9913-312 
3/8 (9.5) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1046-ND 72 3.94 | 9913-375 
FEATURES: 7/16 (11.1) | .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1047-ND 72 3.94 | 9913-437 
PLP1 and PLP2 Series: * Protects circuits from ESD * Use with BivarOpto SM or Through-hole Series LEDs * PLP1 #2 1/2 (12.7) 091 (2.3) -187 (4.7) 492-1048-ND 72 3.94 | 9913-500 
Series panel light pipes press fits into panel 9/16 (14.3) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1049-ND 72 3.94 | 9913-562 
PLP5 Series: * Dual-lens geometry * Improved lighting intensity * Press fits into panel 5/8 (15.9) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1050-ND 77 4.25 | 9913-625 
3/4 (19.1) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1051-ND 77 4.25 | 9913-750 
Dimension X Digi-Key Price Each Bivar Opto 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1052-ND 82 4.50 | 9913-812 
Fig. Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 7/8 (22.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1053-ND 82 4.50 | 9913-875 
PLP1 Series 15/16 (23.8) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1054-ND 82 4.50 | 9913-937 
125 (3.2) 492-1148-ND 73 A 30 PLP1-125 1 (25.4) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1055-ND 82 4.50 | 9913-1.000 
1 250 (6.4) 492-1149-ND 13 At 30 | PLP1-250 1/16 (1.6) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1056-ND 66 3.65 | 9910-062 
-500 (12.7) 492-1150-ND 73 Al 30 | PLP1-500 1/8 (3.2) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1057-ND 66 3.65 | 9910-125 
750 (19.0) 492-1151-ND TT 43 31} PLP1-750 3/16 (4.8) .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1058-ND 66 3.65 | 9910-187 
PLP2 Series 1/4 (6.4) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1059-ND 66 3.65 | 9910-250 
125 (3.2) 492-1152-ND 73 At 30 | PLP2-125 5/16 (7.9) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1060-ND 66 3.65 | 9910-312 
9 Se onan 3 4 a Pea 3/8 (9.5) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1061-ND 2 3.94 | 9910-375 
: : poe : : : : 716 (11.1) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1062-ND 72 3.94 | 9910-437 
750 (19.0) BO2sLSoaND 78 a 30: | PLP2-750 #2 42.(12.7) | .091 (23) 250(6.4) | 492-1063-ND 72 3.94 | 9910-500 
PLPS Series 9/16 (14.3) | .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1064-ND 72 3.94 | 9910-562 
125 (3.2) 492-1141-ND 2B A 30 | PLPS5-125 5/8 (15.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1065-ND a 4.25 | 9910-625 
pees bce ae a coer 3/4 (19.1) | 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1066-ND 77 4.25 | 9910-750 
i 750 (19.0) (SOE RENE 74 4 30. | pLPs750 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1067-ND 82 4.50 | 9910-812 
4.00 (25.4) 492-1145-ND 73 4 30 | PLP5-1000 7/8 (22.2) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1068-ND 82 4.50 | 9910-875 
1.25 (31.8) 492-1146-ND 73 MA 30 PLP5-1250 15/16 (23.8) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1069-ND 82 4.50 | 9910-937 
1.50 (38.1) 492-1147-ND 73 ‘at °30 | PLP5-1500 4 (25.4) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1070-ND 82 4.50 | 9910-1.000 
1/16 (1.6) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1071-ND 66 3.65 | 9908-062 
1/8 (3.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1072-ND 66 3.65 | 9908-125 
LED Modules 3/16 (4.8) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1073-ND 66 3.65 | 9908-187 
1/4 (6.4) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1074-ND 66 3.65 | 9908-250 
FEATURES: 5/16 (7.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1075-ND 66 3.65 | 9908-312 
+ Lens Appearance: Water Clear 3/8 (9.5) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1076-ND 72 3.94 | 9908-375 
+ Viewing Angle: 100° 716 (11.1) | 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1077-ND 72 3.94 | 9908-437 
#4 4/2 (12.7) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1078-ND 72 3.94 | 9908-500 
Duminant Electro-Optical 9/16 (14.3) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1079-ND 72 3.94 | 9908-562 
Wave Length Data @ 350mA 5/8 (15.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1080-ND a 4.25 | 9908-625 
Ad (nm) Vi (V) [Lum Flux (Im) | Digi-Key Price Each Bivar Opto 3/4 (19.1) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1081-ND 7 4.25 | 9908-750 
Min. | Max. | Color | Typ. | Min. | Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 13/16 (20.6) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1082-ND 82 4.50 | 9908-812 
465 | 475 | Bue | 33 | 63 | 235 | 492-1131-ND 14.30 12.03 10.99 | LK-470-001 7/8 (22.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1083-ND 82 4.50 | 9908-875 
465 | 475 | Blue | 33 | 6.3 | 23.5 | 492-1136-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-470-001-FC 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1084-ND 82 4.50 | 9908-937 
520 | 535 | Green| 33 | 306 | 67.2 | 492-1132-ND | 14.30 12.03 10.99 | LK-530-001 1 (25.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1085-ND 82 4.50 | 9908-1.000 
520 | 535 | Green| 3.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1137-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-530-001-FC 1/16 (1.6) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1086-ND 66 3.65 | 9911-062 
585 | 595 | Amber} 23 | 306 | 67.2 | 492-1133-ND 9.90 833 7.61 | LK-590-001 1/8 (3.2) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1087-ND 66 3.65 | 9911-125 
585 | 595 | Amber| 2.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1138-NDt 9.90 8.33 7.61 | LK-590-001-FC 3/16 (4.8) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1088-ND 66 3.65 | 9911-187 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 517 | 492-1134-ND 9.90 833 7.61 | LK-630-001 ec aoe Pe an a ata = ie eae 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 | 492-1139-NDt 9.90 8.33 7.61 | LK-630-001-FC a SED oie mae > Son) Son ave 

4500K | 8000K | White | 3.3 | 235 | 67.2 | 492-1135-ND 14.30 12.03 10.99 | LK-WHT-001 (2.5) S38) sean (68) ; ‘ 
4500K | 8000K | White | 3.3 | 23.5 | 67.2 | 492-1140-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-WHT-001-FC ABI |) 12 (82) 25064) SNe ND Ze oe. | eae 
: } ! E 2 : #4 1/2 (12.7) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1093-ND 72 3.94 | 9911-500 
t Field Connect 9/16 (14.3) | 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1094-ND 72 3.94 | 9911-562 
5/8 (15.9) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1095-ND Ei 4.25 | 9911-625 
aie 3/4 (19.1) 125 (3.2 250 (6.4 492-1096-ND 7 4.25 | 9911-750 
Molded and Self-Retaining Enns 125 ri 250 i 492-1097-ND 82 4.50 | 9911-812 
7/8 (22.2) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1098-ND 82 4.50 | 9911-875 
LED Mou nts 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1099-ND 82 4.50 | 9911-937 
4 (25.4) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1100-ND 82 4.50 | 9911-1.000 
Features: * One universal style for both T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs = Internal 1/16 (1.6) 147 (3.7) -250 (6.4) 492-1101-ND 66 3.65 | 9905-062 
tapered divider prevents leads from shorting 1/8 (3.2) 147 (3.7) -250 (6.4) 492-1102-ND 66 3.65 | 9905-125 
Material Specifications: * UL Rated 94V-0, Color: Black, 33% GF Polyphalamide (PPA) 3/16 (4.8) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1103-ND 66 3.65 | 9905-187 
1/4 (6.4) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1104-ND 66 3.65 | 9905-250 
Dimension H Digi-Key Pricing Bivar Opto 5/16 (7.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1105-ND 66 3.65 | 9905-312 
Hnely{iam) RareNs uw) 1) aL BartiNas 3/8 (9.5) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1106-ND 72 3.94 | 9905-375 
15 (3.8) poe beaNa 1.65 11.08 40.79 | ETM150 716 (11.4) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1107-ND 72 3.94 | 9905-437 

2 (5.1) 492-1030-ND 1.65 11.03 40.79 LTM-200 : HATS. 200 (0: : ; 
25 (6.4) 492-1031-ND 213 14.20 52.55 LTM-250 #6 1/2 (12.7) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1108-ND 72 3.94 | 9905-500 
3 (7.6) 492-1032-ND 1.71 11.37 42.06 LTM-300 9/16 (14.3) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1109-ND 72 3.94 | 9905-562 
35 (8.9) 492-1033-ND 171 11.37 42.06 LTM-350 5/8 (15.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1110-ND a 4.25 | 9905-625 
aay AS2S10340-NB 181 ee ae Ee 3/4 (19.1) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1111-ND 77 4.25 | 9905-750 
45 (11. 1035; ; ; ; F 13/16 (20.6) | 147 (3.7) 250(6.4) | 492-1112-ND 82 4.50 | 9905-812 
5 (12.7) Boze SEND rae iai0e g097 [ETM S00 78 (22.2) | 147(3.7) | .250(64) | 492-1113-ND 82 4.50 | 9905-875 
15/16 (23.8) | 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1114-ND 82 4.50 | 9905-937 
1 (25.4) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1115-ND 82 4.50 | 9905-1.000 
Crystal 1/16 (1.6) 171 (43) 250 (6.4) | 492-1116-ND 66 3.65 | 9912-062 
4 IVAI[e 41/8 (3.2) 174 (43) 250 (6.4) | 492-1117-ND 66 «= 3.65 | 9912-125 
Insulators 3/16 (4.8) 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1118-ND 66 3.65 | 9912-187 
1/4 (6.4) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1119-ND 66 3.65 | 9912-250 
Material Specifications: Dupont, Mylar EL-21 with UL Rated 94V-2 5/16 (7.9) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1120-ND 66 3.65 | 9912-312 
3/8 (9.5) 71 (43) 250 (6.4) | 492-1121-ND 72 3.94 | 9912-375 
Dimensions — Inch (mm) Use Digi-Key Pricing | Bivar 76 (11.1) | 174 (4.3) .250 (6.4) 492-1122-ND 72 3.94 | 9912-437 
A B C D With Part No. 40 100 | PartNo. #8 1/2 (12.7) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1123-ND 72 3.94 | 9912-500 
— — |.148 (3.8) | 325 (8.3) |.145 (3.7)  HC-80/U | 492-1037-ND 82 4.50 | Cl-148-028 SR 916(143) | 171 (48) 250(6.4) eee fa “B08 | 9912562 
074 (1.9)|.148 (3.8) | 325 (8.3) |.145(3.7)| HC-80/U | 492-1038-ND «824.50 | Cl-148-028-3 SR SB (15.8) | A71(43) | 250 (6.4) RASHID et ea IE 
3/4 (19.1) 71 (43) 250 (6.4) 492-1126-ND 77 4.25 | 9912-750 
— —|.492 (4.9)|.465 (11.8)] 219 (6.6)| HotU, 492-1039-ND 79 4.33 | Cl-192-028 SR 13/16 (20.6) | 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1127-ND 82 4.50 | 9912-812 
HC43/U, HC-49/U 7/8 (22.2) 174 (4.3) 250 (6.4) 492-1128-ND 82 4.50 | 9912-875 
HC-18/U, ee aeaonons 15/16 (23.8) | 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1129-ND 82 4.50 | 9912-937 
096 (2.4) 192 (4.9) 465 (11.8)/.219 (5.6)| casi po-agjy| 492-1040-ND 82 4.50 | Cl-192-028-3 SR 1054) tis) ‘250 (64) | 49041190-ND oA fea! Sagia 1660 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2274 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Magnetic Card Readers 


Fig. 1 
Manual Swipe Card Readers: 
* Compact and lightweight 
designs ¢ High performance head 
mechanism 


Fig. 2 

Manual Insertion Card 
Reader: * High precision, high 
reliability 

Applications: ¢ Credit card 
telephones * Cost control 
for facsimiles and copiers 
* Security control systems 
¢ Time and attendance 
terminals 


Applications: «+ Credit 
authorization terminals * Credit 
card telephones ¢ POS terminals 
* Time and attendance terminals 
* Banking terminals (ATM/CD) 


Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC 
Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH 


* Operating 
° Head Life: 


PCR100/102/221 — 300K passes; PCR223/224 — 1Million passes 


300K passes 


Fig. 4 

Manual Insertion Card Readers ZU-1870MA6T2, ZU-1852MAL5, 

ZU-1870MA5T5, ZU-1870MA4T4: ¢ High precision, high reliability 

Applications: * Credit card telephones * Cost control for facsimiles 

and copiers * Security control systems ¢ Time and attendance 

terminals Speci’ ions: * Power Supply Voltage: 5VDC_ » Operating 

Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: PCR109 — 

300K passes; PCR106/107/113 — 500K passes 

Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R2 with Built-In RS-232 

Interface and Decoder: Applications: * For Outdoor use »* Twin read 

heads for ease of use *IPX4 rated for moisture resistance Specifications: * Power Supply Voltage: 
4.75V ~12V + Operating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K passes 
Notes: Cable is not included. Demo software is available but is not included. 

Manual Insertion Magnetic Card Reader with USB ZU-1870MU1: * USB (keyboard emulation) interface 
* Can use standard Windows XP driver for communications (HID). No third party device driver is required. 
Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature/Humidity: 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90% 
RH * Head Life: 500K Applications: ¢ For outdoor use ¢ Twin read heads for ease of use * IPX4 rated for 
moisture resistance 


Fig. 6 


Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R 
with Built-in RS-232 Interface and Decoder: 


Fig. 7 


ZU-9A36B1: 


Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC 
Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH 


Manual Magnetic Card Reader 


Fig. 3 
Manual Insertion Card Readers 
with Smart Card Capabilities ZU- 
98302SEA/ZU-98330SEA: 


Specifications: * Power Supply 
Voltage: 5VDC »* Operating Tem- 
perature/Humidity: -25°C ~ 70°C, 
10% ~ 90% RH (non condensing) 
Interface: * Magnetic Card: Direct 
output of decoder IC-CMOS 0 ~ 5V 
¢ Smart Card: Contacts only, no in- 
terface. Reader will “lock” card until 
transaction is complete. * Head/ 
Contact Life: 500K 


* Operating 
¢ Head Life: 


Fig. 5 
Manual Insertion Card Reader ZU-1890M: « High precision, high reliability 
Applications: * Credit card telephones * Cost control for facsimiles and 
copiers »* Security control systems »¢ Time and attendance terminals 
Specifications: * Power Supply Voltage: SVDC * Operating Temperature/ 
Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 

Manual Insertion Card Reader ZU-1890MRO02, with Built-in RS-232 
Interface and Decoder: ¢ For indoor applications Specifications: 
* Power Supply Voltage: 5VDC_ * Operating Temperature/Humidity: 
-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 

Manual Insertion Magnetic Card Reader ZU-1890MU1 with USB: * USB 
(Keyboard Emulation) Interface 


* Communications with a Host Computer through USB connection 


* Reads Track 1 and 2 of standard Magnetic Stripe Cards per ISO standards * No external power supply 


required 


¢ Can use standard Windows XP drivers for communications (HID). No third party device 


driver is required Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC + Operating Temperature/Humidity: 


0°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 


Fig. 8 
Manual Magnetic Card 


Specifications: * Power Supply Voltage: 


Specifications: 
¢ Physical Dimensions: (W) 73mm 


Reader ZU-M2242S3R2: « High 
precision, high reliability 


4.75V ~ 12V * Operating Temperature/Humidity: 

-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K 

passes 

Manual Insertion/Ejection Magnetic 

Card Reader ZU-1870MU with USB: * USB 

(Keyboard Emulation) Interface * Can use 

standard Windows XP driver for communications 

(HID). No third party device driver is 

required Specifications: Power Supply Voltage: 5VDC » Operating 
Temperature/Humidity: 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K passes 
ZU-1870MA8R/MU: Applications: * For Outdoor use »* Twin read heads 
for ease of use *IPX4 rated for moisture resistance Notes: Cable is not 


x (H) 12.6mm x (D) 108.5mm 
¢ Mass: Approximately 50g Power 
Source: ¢ Voltage: 5.0VDC 
(tolerance 10%), Ripple 250mVp-p 
Interface: * Magnetic card: Direct 
output of decoder IC (/RCL,/ 
RDT) Environment: ¢ Operating 
Temperature/Humidity: 0°C ~ 55°C / 10 ~ 90%RH (non condensing) 
¢ Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 5 ~ 95%RH (non 
condensing) Specification of Magnetic Reading: * Reading direction: 
Insertion/Ejection * Head Life: 300K passes * Core Width: 1.4mm 


Applications: * Credit card 
telephones * Gaming * Cost 
control for facsimiles and copiers 
* Security control systems * Time 
and attendance terminals 


Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC +10%, Ripple 
(less than 50mVp-p) * Operating Temperature/Humidity: 
-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH (No condensation allowed 24 hours) 
* Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 95%RH (No 


included * Reading Speed: 15cm/s ~ 70cm/s condensation allowed 24 hours) * Head life: 300K passes 
Card Current Card Feed Card Reading Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Standard (mA) Speed Direction Part No. u 10 100 Part No. 
1 1so2 3 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR100-ND 28.22 22.58 18.35 ZU-M1121S1 
1 1So2 3 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR224-ND@ 34.82 27.86 22.64 ZU-M1121L1 
1 1S01/ISO2 6 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR102-ND 43.56 34.85 28.32 ZU-M1242S1 
1 1S01/ISO2 6 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR223-ND@ 50.16 40.13 32.61 ZU-M1242L1 
1 1S01/ISO2/ISO3 9 10 ~ 120 cm/second Swipe PCR221-ND@ 97.40 77.92 63.31 ZU-M1363S1 
2 1so2 10 10 ~ 120 cm/second Insertion PCR115-ND@ 44.60 35.68 28.99 ZU-M2121S21 
3 1S01/1IS02/IS03+Smart Card 15 10 ~ 80 cm/second Ejection PCR228-ND@ 150.00 120.00 97.50 ZU-98330SEA 
3 1S02+Smart Card 15 10 ~ 80 cm/second Ejection PCR229-ND@ 118.00 94.40 76.70 ZU-98302SEA 
4 1S01/ISO2 25 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR113-ND 74.00 59.20 48.10 ZU-1870MA6T2 
4 1so2 15 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR106-ND 55.86 44.69 36.31 ZU-1852MAL5 
4 1S01/ISO2 15 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR107-ND 63.12 50.50 41.03 ZU-1870MA5T5 
4 1S01/ISO2 15 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR109-ND@ 61.86 49.49 40.21 ZU-1870MA4T4 
4 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR118-ND@ 105.00 90.98 79.44 ZU-1870MA8R2 
4 1S01/ISO2 40 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR226-ND@ 124.00 99.20 80.60 ZU-1870MU1 
5 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR114-ND 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MR02 
5 1S01/ISO2 15 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR111-ND 67.50 54.00 43.88 ZU-1890M 
5 1S01/IS02 100 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR220-ND@ 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MU1 
6 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR117-ND@ 125.50 100.40 81.58 ZU-1870MA8R 
6 1S01/ISO2 40 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR222-ND@ 122.00 97.60 79.30 ZU-1870MU 
7 1S01/ISO2/1SO03 15 15 ~ 70 cm/second Ejection PCR119-ND@ 76.00 60.80 49.40 ZU-9A36B11 
8 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR225-ND@ 151.62 121.30 98.56 ZU-M2242S3R2 
Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with PCR100-ND, PCR102-ND). PCR104-ND 5.26 _— _— U1101M041 
Bezel for ZU-M2121 Series (Use with PCR115-ND) . PCR116-ND@ 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB1 
Bezel for ZU-M2121 Series ESD PCR227-ND@ 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB2 
Cable Assembly 
PCR121-ND Cable Assembly for PCR100-ND@ .. ...$7.38 PCR120-ND Cable Assembly for PCR220-ND@ 
PCR122-ND Cable Assembly for PCR102-ND@ .. . $11.01 PCR123-ND Cable Assembly for PCR221-ND® 


@ RoHS Compliant 


OMRON. Magnetic Swipe Card Readers 


Features: * Low cost * Compact * Manual swipe reader Specifications: * Low power C-Mos technology * TTL-compatible interface (clock and data) * Cable 
harness included on V3B Series only * Mating connector for V3A Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


Communication Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Color Interface Cover | Voltage 1 2 3 Part No. i‘ 25 50 Part No. 
Swipe Type 
Black | TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read _ Z2066-ND 33.26 29.94 26.61 | V3B-4K 
1 Ivory TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read = Z2064-ND® 29.56 26.61 23.66 | V3A-4K 
Ivory TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read _ Z2065-ND@ 45.39 40.85 36.32 | V3A-6 
Ivory | RS232C (with cable) | Yes 5VDC Read Read Read | Z2111-ND® 207.98 187.19 166.39 | 3S4YR-HNF1 
Insert Type Readers 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC — Read = Z2112-ND 48.93 44.04 39.15 | 3S4YR-SBR-4N-50 
2 | Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC = — — Z2113-ND 149.02 134.13 119.22 | 3S4YR-SGROJ 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read Read | Z2114-ND 175.10 157.59 140.08 | 3S4YR-SGRI1N 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 2275 


CITIZEN. Printers 


THERMAL PRINTERS: 


Use a non-impact method for printing. This is accomplished by 
using chemically treated thermal paper. Chemicals suspended in 
the paper react to heat generated by the print head to form dots 
that make up the characters or image. Citizen offers a thermal 
serial printer and a thermal line printer. 


Fig. 1 - Line Printer 


The serial printer uses a moving head that prints one character 
at a time, it is most suited for character printing, although the 
high speed model does support graphics. Its main benefit is 
low cost. Line printers have a fixed print head, printing one line 
at a time. It is suited for both high speed character and graphic 
printing. Its main benefits are higher definition graphic printing 
along with fewer moving parts. 


INTERFACE BOARDS: 


Acts as an interface between user’s system and the thermal 
printer. Monitors temperature and paper status. Controls motor(s) 
and thermal head energy for optimal printing. Generates built in 
test pattern. Accepts both simplified Centronics or RS-232C 
(TTL only) interface. 


EPL1600 Series 


* Compact size, light weight 
¢ High resolution (8 dots/mm), high 
printing speed 


¢ Low current consumption 
* Semi-auto paper loading function 


NOTE: CBMA now markets the former Panasonic line of 


* Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) 


Fig. 3- Compact Line Printer 


Fig. 2 — Miniature Line Printer 


EPL1802S2 Series EPL1900 Series 


¢ High speed printing * Compact size 
¢ Very small size 
* Very light weight (40g) 


¢ Low power consumption 


* Low weight (55g) 
* High reliability 
* Easy maintenance 


NOTE: Available in 58, 80, and 112mm 


Thermal Printer Mechanisms. Please call Digi-Key for details. | paper widths 
Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max.) Line Life (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
1 Line 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max. 36/72 5x107 pulse/50km 101 x 52 x 20 471-1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
2 Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max. 24/48 1x108 pulse/50km 72x 32x15 471-1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
3 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max. 24/36 5x107 pulse/30km 82x 41x 15.8 471-1033-ND 40.93 37.75 35.05 32.85 | EPL1902S2C 
Interface Boards Digi-Key Price Each Citizen 
EPLR1601Series Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
* Supports EPLR1600 series Interface Board for EPL1900 Series 471-1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 | EPLZR1901E 
* 364 built in character fonts 
Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
¢ ASCII JIS C6220 character codes 
* Automatic loading RS232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 EPLSRDSP305 
¢ Marker detection Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards 471-1021-ND 5.90 5.44 5.05 4.74 | EPLSRDSP276 
¢ Bar code printing (UPC, JAN, EAN, 7 * 2 14 
CODE389, ITF, NW7) EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1601 
* Operates on 5 volts EPLR1601 EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 | EPLSAR1701 


Thermal Line Printer 
CBM270 


Features: 


«Palm size 

¢ Lightweight 

* Availability of wall mount 

* Paper auto loading 

¢ Bar-code printing 

* Compatibility (ESC/POS) 

* Paper near end sensor 

* 2K bytes input buffer 

* Black and red printing with special paper (optional) 


Applications: 


¢POS ¢ Banking * Medical equipment * Coupon »* Ticket » Daily report * Delivery * Barcode 


Specifications: 


¢ Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 48mm (384 dots/line) * Printing Speed: 
Maximum 50mm/second, 400 dot-line/second (11 lines/sec.) * Number of Columns: Font A: 32 columns; 
Font B: 42 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 0.88 x 3.00 
mm (9 x 24 dots) * Dot Pitch: 8 dots/mm ¢ Bar-code Type: UPS-A/E, JAN (EAN), ITF, CODABAR, CODE 
39, CODE 128 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command (Minimum 1/203 inch) 
¢ Printing Paper: Thermal Roll Paper: 58 x 083mm (max.) Thickness: 60~75um Thermal Label Paper: 
58 x 683 (maximum) Thickness: 150um label Label Width: 56mm (maximum) Label Length: 25mm/pc 
(minimum) ¢ Interface: Parallel: Centronics, Serial: RS-232C * Input Buffer: 2K bytes * Paper Supply: 
DC 7.2V 2A (Peak 6A) or AC adapter AC 100-240V (27 AD) * Weight: Approximately 600g ¢ External 
Dimensions (W x D x H): 106 x 184 x 110mm ° Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 50km ° Safety 
Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. i 10 Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1050-ND 239.14 220.53 CBM-270PF 120V 


Impact Printers 
IDP3550/3551 


Features: 


* High-speed printing 

¢ Paper auto loading 

* Compatibility (CBM, IDP, ESC/POS, Star) 
© 6K bytes input buffer 

* Auto cutter (iDP3551) 

¢ Cash drawer kick out 

* Pinfeed version (iDP3550P) 

¢ Two color printing 


Applications: 
¢ Receipt * Journal ¢ Ticket * Label * Credit/Debit * Daily report * Kitchen * Delivery 


Specifications: 


¢ Printing Method: Serial dot impact ¢ Printing Direction: Bidirectional * Font: 7 x 9 matrix * Num- 
ber of Columns: 40 columns « Printing Speed: 3.6 lines/second (DP-654); 3.0 lines/second (DP-657) 
© Character Size (W x H): 1.36 x 2.4mm (DP-654); 1.20 x 2.4mm (DP-657) * Character Set: Alphanumeric, 
International, Code page 437, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, Windows code »* Line Spacing: 4.23mm, 
1/6” (DP-654); 2.82mm (DP-657) * Character Pitch: 1.59mm (DP-654); 1.46mm (DP-657) ¢ Line Feed 
Speed: 18 lines/second (DP-654); 15 lines (DP-657) * Paper Feed Method: Friction * Paper: 76mm 
roll paper ¢ Interface: Parallel: Centronics Serial: RS-232C or Current loop ¢ Input Buffer: 6K bytes 
* Paper End Sensor: Equipped ¢ Paper Cutter: None (iDP3550); Partial/Full cut (iIDP3551F) * Paper 
Winder: AW-3 (Option) * Cash Drawer Control: 2 drawers » Ink Ribbon: Red/Black, Cassette * Power 
Supply: AC 120V ¢ Power Consumption: 30W Weight: 2.8kg (iIDP3550); 3.0kg (IDP3551F) * External 
Dimensions (W x D x H): 160 x 212 x 194mm (iDP3550); 160 x 212 x 173mm (iDP3551F) * Operating 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Storage Temperature Range: -20°C ~ 60°C » Reliability: Printer: 
MCBF 4.0 million lines Head: 80 million characters Cutter: 500,000 cuts (iIDP3551F) * Safety Standard: 
UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Cool White, 120V, Parallel 471-1057-ND 245.69 226.57 IDP3550PF-CW 
Cool White, 120V, Serial 471-1058-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF-CW 
Cool White, 120V, Serial Cutter 471-1062-ND 274.70 253.32 IDP-3551RF-CW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ELECTRICAL GROUP 


LS6 Thermal Transfer Printer Labels 


Laser Printable Labels 


(Functions with most 
Desktop Laser Printers) 


Laser Self-Laminated Wire Markers — 


Thermal Transfer Printer Labels, Cassettes and Accessories 


f RoHS 
White Polyester (Box) — 
Label Size Cable O.D. 
AxB c Range For THHN | Digi-Key Roll Panduit 
(In.) Print Area (In.) (In.) Cable Size | Part No. Qty. |Pricing| Part No. 
1.00 x 1.00 0.34 0.11 -0.21 | 12-10 AWG | 298-1162-ND 2,500} 200.54) LUSL4-Y3-2.5 
Self-Laminating Wire Markers — Vinyl 1.00 x 1.33 0.50 0.16-0.26 | 8-6 AWG | 298-1163-ND | 2,500] 238.99] LUSL5-Y3-2.5 
Label Size Cable 0.D. | For THHN | Digi-Key Roll Pricing) Panduit 1.00 x 3.17 0.97 0.31-0.70 | 4-4/0 AWG | 298-1164-ND | 1,000] 196.25] LUSL6-Y3-1 
Big SADE PG: (In) Range )(In) a kGable:sizes iaarkiNo: 250 artiNoe 2.00 x 3.17 1.00 0.32 - 0.69 | 4-4/0 AWG | 298-1169-ND | 1,000] 247.81] LJSL8-Y3-1 
al 1.50 x 1.25x 0.50 | 0.16-0.24 8 AWG 298-1257-ND 43.37 TWS-3V 
as as 0.50 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 8-6 AWG | 298-1174-ND 5,000] 239.08] LUSL2-Y3-5 
Component Labels 2.00 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 8-6AWG | 298-1175-ND | 1,000] 232.73] LUSL7-Y3-1 
Label Size Digi-Key Roll Pricing | Panduit Laser Component Labels — Polyester (Box) 
Fig. Ax B (In.) Material Color Part No. 250 Part No. 
2 1.00 x 0.75 Vinyl Cloth | White 298-4004-ND 31.89 TC-4C Label Size Digi-Key Roll Panduit 
AxB (In.) Color Part No. Qty. Pricing Part No. 
Printer Accessories 1.50 x 0.25 White 298-1165-ND@ 10,000 | 232.46 | PLL-14-Y2-10 
Digi-Key Price Panduit 1.88 x 0.25 White 298-1166-ND 10,000 288.67 PLL-15-Y2-10 
Description Part No. Each Part No. 3.00 x 0.38 White 298-1167-ND® 1,000 94.59 PLL-19-Y2-1 
Replacement Battery Pack 298-1227-ND 110.08 LS6-BP 0.80 x 0.20 White 298-1168-ND® 10,000 199.93 PLL-20-Y2-10 
Replacement AC Adapter/Battery Charger 298-1226-ND 104.65 LS6-ACS 0.38 x 0.38 White 298-1170-ND@ 10,000 153.12 PLL-2-Y2-10 
0.50 x 0.44 White 298-1172-ND® 10,000 223.76 PLL-31-Y2-10 
LS7 Th I T f P . t A . 0.65 x 0.20 White 298-1173-ND® 10,000 169.65 PLL-32-Y2-10 
erma ranster rinter ccessories 0.80 x 0.25 White 298-1176-ND® 10,000 199.93 PLL-5-Y2-10 
Digi-Key Price Panduit 1.00 x 0.38 White 298-1177-ND@ 10,000 | 276.14 PLL-8-Y2-10 
Description Part No. Each Part No. 1.00 x 0.50 White 298-1178-ND@ 10,000 334.78 PLL-9-Y2-10 
120VAC Adapter 298-1347-ND 54.04 LS7-ACS © RoHS Compliant 
NAKAGAWA MFG. (USA), INC. 
Thermal Paper Digi-Key Price Each Nakagawa 
" : ‘ Description Part No. al 10 100 250 Part No. 
Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm 
paper widths. 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.20 1.76 1.54 1.47 | EPT-58 
SPECIFICATIONS: 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.38 1.90 1.67 1.59 | EPL-60 
* Paper core: 12mm ° Paper length: 30M » Outer diameter: . 
55mm _ «End mark: Red, 50cm from end of roll * Paper weight: 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND 2.88 2.30 2.02 1.93 EPT-80 
65ym Print life: Greater than 5 years when stored in a dark | 442mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 3.10 2.48 247 2.08 | EPL-112 
location, 25°C or less, 65% R.H. max. 
3M Cable Ties secure wire bundles and harness components quickly, without slipping. 
The self-locking head, with heavy double teeth on the one piece lock mechanism. 
Molded from 6/6 nylon, 3M cable ties are designed to meet a wide range of temperatures from -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C). 
Weather resistant black nylon for indoor and outdoor use and natural nylon for indoor use only. 
Dimensions — Inch (mm) 
Cable Tie Max. Bundle| Tensile Digi-Key Bag Price 3M Digi-Key Bag Price 3M 
Type Length Width Diameter Lb/Kg Color | Part No. Qty. Each Part No. Part No. Qty. Each Part No. 
4.0 (101.6) .10 (2.54) -8 (20.32) 18 (8.16) Natural | 3M101C-ND@ 100 2.98 41931 3M101M-ND® 1,000 15.66 41932 
4.0 (101.6) .10 (2.54) -8 (20.32) 18 (8.16) Black | 3M101BKC-ND® 100 3.28 41929 3M101BKM-ND@ 1,000 17.42 41930 
iinisture 6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Natural | 3M110C-ND® 100 4.93 43400 3M110M-ND@ 1,000 28.69 43401 
6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Black | 3M110BKC-ND® 100 5.78 43500 3M110BKM-ND® 1,000 32.80 43510 
8.0 (203.2) .10 (2.54) 2.2 (55.88) 18 (8.16) Natural | 3M111C-ND@ 100 5.93 43540 3M111M-ND® 1,000 34.49 43541 
8.0 (203.2) 10(2.54) 2.2 (55.88) | 18(8.16) | Black | 3M111BKC-ND@ 100 7.06 | 43547 = _ = |l| == 
Inter- 5.7 (144.78) .14 (3.56) 1.4 (35.56) | 40 (18.14) | Natural | 3M102C-ND® 100 5.40 41935 3M102M-ND® 1,000 31.28 41936 
mediate 5.7 (144.78) .14 (3.56) 1.4 (35.56) | 40 (18.14) Black | 3M102BKC-ND® 100 6.34 41933 3M102BKM-ND® 1,000 35.78 41934 
7.5 (190.5) .18 (4.57) 1.9 (48.26) | 50 (22.68) | Natural | 3M103C-ND® 100 6.52 41937 3M103M-ND@ 1,000 38.02 41938 
7.5 (190.5) .18 (4.57) 1.9 (48.26) | 50 (22.68) Black | 3M103BKC-ND® 100 7.82 41939 3M103BKM-ND@ 1,000 44.68 41940 
Standard 11.3 (287.02) .18 (4.57) 3.1 (78.74) | 50 (22.68) | Natural | 3M104C-ND® 100 12.48 41941 3M106D-ND® 1,000 77.40 43200 
11.3 (287.02) .18 (4.57) 3.1 (78.74) | 50 (22.68) Black | 3M104BKC-ND® 100 13.74 41943 3M106BKD-ND® 1,000 83.88 43201 
14.5 (368.3) .18 (4.57) 4.1 (104.14) | 50 (22.68) | Natural | 3M105C-ND® 100 18.00 41978 3M105D-ND@ 500 75.00 41952 
14.5 (368.3) .18 (4.57) 4.1 (104.14) | 50 (22.68) Black | 3M105BKC-ND® 100 19.38 41977 3M105BKD-ND@ 500 86.10 41948 
Heaw Dut 15.1 (383.54) .30 (7.62) 4.0 (101.6) | 120 (54.43) | Natural | 3M107HDC-ND® 100 31.62 43202 3M105HDD-ND® 500 156.30 41950 
sonia 15.1 (383.54) -30 (7.62) 4.0 (101.6) | 120 (54.43) Black | 3M107HDBKC-ND® 100 35.10 43203 3M105HDBKD-ND@ 500 173.40 41946 
Extra H 37.1 (942.34) .34 (8.64) 11 (279.4) | 175 (79.38) | Natural | 3M109HDL-ND 50 61.71 43206 = = = =. 
s pres 37.1 (942.34) .34(8.64) ~—-11 (279.4) | 175 (79.38) | Black | 3M109HDBKL-ND 50 67.86 | 43207 = = =.|— 
48 (1219.2) .35 (8.89) 15 (381) | 175 (79.38) | Black | 3M114HDBKL-ND@ 50 | 117.36 | 43575 = _ Ssh 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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INE Terminals 


Dim. A) Digi-Key Pricing Dim. A) Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Inch Part No. 10 100 Fig. | Description Inch Part No. 10 100 
PC Quick-Fit Tab Terminal 21 | Screw Terminal Insert 10/32 = 1299K-ND 10.82 103.95 
1 | .110” Female, Horizontal — 3545K-ND@ 4.57 44.00 22 | Screw Supplied Unassembled ma 8189K-ND 9.17 81.70 
41 | .110” Female, Horizontal — 3549K-ND@ 4.57 44.00 22 | Screw Installed and Captivated = 7702K-ND 10.45 85.75 
1 | .205” Female, Horizontal = 3546K-ND® 4.76 45.55 Lockwasher Terminal Lugs — RoHS Compliant 
1 || :205; Female, Honzontal — eee pret 23 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 908K-ND 1.33 12.70 
al .250” Female, Horizontal = 3547K-ND® 4.99 48.05 23 | .018 Brass, Tin Plate 140 914K-ND 1.33 42.70 
2 | .110” Female, Vertical = 3534K-ND® 2.16 17.20 23 | .018 Brass, Tin Plate 171 | _915K-ND 1.33 12.70 
2 | .110" Female, Vertical — [RecekNee 216 17.20 24 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 910K-ND 1.39 -13.15 
2 | .208" Female, Vertical — [ececkee 216 17-20 24 | .018 Brass, Tin Plate 140 | 918K-ND 1.39 13.15 
2 | .250" Female, Vertical — [eceekNee, 216 17.20 24 | .018 Brass, Tin Plate 171_|__906K-ND 1.51 13.15 
; ae remeie. “once = ee a toe 25 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 903K-ND 143. 13.75 
Pt emale, Vertical = I - Fe i al 
2. | .205” Quick-Fit Vertical Terminal — | 93522K-ND¢ 1.46 10.35 oe Pe Bae ” Bee. an pate ee ae 
: dae Sir ins as = Asean nee ae 26 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 909K-ND 146 13.75 
a) | bos" retiale’ 16-20 Gage — | eNas Eee peg 26 | .018 Brass, Tin Plate 140 | 916K-ND 1.46 13.75 
S| 20 Gina ear Sane ae saa 26 | .018 Brass, Tin Plate 171 | 917K-ND 1.46 13.75 
4 | .205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 1286K-ND@ 1.00 7.10 = ae aes = aoe oT ae = = 
4 | .205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1213K-ND® 1.13 11.05 28 018 Brass. Tin Plate 440 7312K-ND 139 13.15 
5 | .205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — 1286-STK-ND® .94 9.10 28 ‘018 Brass, Tin Plate 471 7313K-ND 1.39 13.15 
5 | .205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1213-STK-ND® 1.13 8.10 - — - - - 
6 | .187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter |_— | 4900K-ND@ 152 14.75 Be ete Gee nce a) ee ae deer 
4 | .187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter —_— 1285K-ND® 89 8.80 29 ‘018 Brass, Tin Plate 471 7319K-ND 1.43 13.75 
4 | .187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —_ 1212K-ND® 1.03 7.30 - — ~ ~ ~ 
5 | .187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 1285-STK-ND@ 93 6.65 30 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 7314K-ND 1.46 13.75 
5_| .187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_— | 1212-STK-ND@ 1.03 7.30 30 | .018 Brass, Tin Plate 140 |S ISIN 1.46 13.75 
7 | 110" Male, .020 Brass, Tin Plate, 046 Diameter | — | 1267K-ND@ 114 14.05 80) O18 Bless; Tin. Flate 171 (RGSS 186) 18:15) 
7 | .110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1211K-ND@ 1.35 12.50 Solder Terminal Lugs — RoHS Compliant 
8 | .110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 4903K-ND@ 2.38 22.60 31 | .015 Brass, Tin Plate 120 | 7328K-ND 1.26 12.05 
8 | .110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 4906K-ND@ 2.44 23.30 31 | .015 Brass, Tin Plate 140 | 7329K-ND 1.26 12.05 
8 | .187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 4904K-ND@ 2.28 21.85 31 | .015 Brass, Tin Plate 171 | 7330K-ND 1.26 12.05 
8 | 187° Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 4907K-ND@ 2.34 22.15 32 | .016 Brass, Tin Plate —_ | 4004K-ND 1.12 10.70 
8 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter = 4966K-ND® 1.72 12.70 33 | .020 Brass, Tin Plate 120 7331K-ND 1.36 12.85 
8 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter = 1266K-ND® 2.52 17.80 33 | .020 Brass, Tin Plate 140 7332K-ND 1.36 12.85 
9 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter = 1265K-ND® 2.46 17.35 33 | .020 Brass, Tin Plate A171 7333K-ND 1.32 12.40 
4 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —_— 1287K-ND® 1.10 10.70 34 | .020 Brass, Tin Plate 120 7325K-ND 1.32 12.40 
5 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter = 1287-STK-ND® 1.10 10.70 34 | .020 Brass, Tin Plate 140 7326K-ND 1.36 12.85 
to | -110°/.250" Male, .032 Brass, 34 | .020 Brass, Tin Plate 171 | 7327K-ND 1.32 12.40 
Tin Plate, .052 Diameter —_— 1282K-ND® 1.10 10.70 Terminal Lugs — RoHS Compliant 
6 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter — 4901K-ND@ 2.25 15.75 = 
11 | .250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter | — | 4902K-ND@ 152 14.75 36 | .015 Brass, Tin Plate — _[EEGSOKEND ie = 185 
12 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 4908K-ND@ 3.23 31.05 36 | .020 Brass, Tin Plate 500 | 4000K-ND 1.16 8.10 
13 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 1289K-ND@ 1.70 12.50 36 | .020 Brass, Tin Plate 562 | 4001K-ND 1.16 8.45 
13 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 1289-STK-ND@ 1.65 11.70 36 | .020 Brass, Tin Plate -750 | 4002K-ND 1:28 12.50 
14 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 1281K-ND@ 275 19.45 86 | .020/ Brass, in Plate 1.000 |RSOCSICNE, 198 18:50) 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Clear _— 4471K-ND® 1.21 11.70 Double Turret Series — RoHS Compliant 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Red — | 4472K-NDe 1.21 11.70 — | TL-1 Brass, Tin Plate, .084” Length — | 1593-2K-ND 1.99 14.30 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Blue — | 4473K-ND 1.21 11.70 — | TL-1 Brass, Tin Plate, .082” Length — | 1573-2K-ND 2.16 19.35 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow — | 4474K-NDe 1.21 11.70 — | TL-2 Brass, Tin Plate, .109” Length — | 1502-2K-ND 2.63 24.85 
— | Terminal Hand Insertion Tool _ 1288K-ND® 39.42/1 Tubular (Hollow) Turret Series — RoHS Compliant 
MT Screw Terminal — RoHS Compliant — | TL-2 Brass, Tin Plate, .084” Length = 1562-2K-ND 3.93 35.90 
16 | Snap-In PC Horizontal _ 7690K-ND 5.09 37.80 PC Test Point Terminals — RoHS Compliant 
16 | Snap-In PC Horizontal, Captivated — |Rease2keNen 5.09 41.30 — | .020 Brass, Tin Plate, Slotted, .032” Diameter — | 1031K-ND 1.70 8.80 
Af 'PC'Horizontal — |BBeHocken 3.98 94.90 — | .025 Brass, Tin Plate, Slotted, .118” Diameter — | 1040K-ND 1.49 7.55 
17 | PC Horizontal, Captivated — | 7700K-NDt 4.80 39.15 — | .025 Brass, Tin Plate, Loop, .040” Diameter — | 1249K-ND 1.73 8.90 
16) ShaplniPe Vertical, — — EBIGHIISND! a Oil 20e8 025 Brass, Tin Plate, Loop, .050” Diameter — | 1045K-ND 3.44 17.60 
cleo — | eeeeeet fo. eee — | .025 Brass, Tin Plate, Loop, .098” Diameter — | 4952K-ND 1.55 10.90 
19 | PC Vertical, Captivated — | 7701K-NDt 4.57 37.00 90° Quick-Fit Rivet Terminal — RoHS Compliant 
20 | Terminal PC Vertical, Heavy Duty = 8196K-ND 7.87 63.45 — | .250” Tab, .032 Brass, 3 Pairs, .130” Diameter _ 1006K-ND 5.39 43.85 
21 | Terminal Insert 10/32 Thread, Captivated = 1202K-ND 10.82 103.95 @ RoHS Compliant + Screw Installed and Captivated 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Round Aluminum Spacers (Non Threaded) 


Materials: Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) r @ .250 
* Aluminum: Iridite Finish (MIL-C-5541) H a Poca 
Clearance Hole: * .120” for #4 Screw » .140 t Hole 
for #6 Screw ¢.171 for #8 Screw 
Dim. Brass Aluminum 
Screw [e Spacers Pricing Spacers Pricing 
(Hole) (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 
125 1909K-ND@ 3.64 35.80 2036K-ND® 2.13 17.65 
.250 1454AK-ND® 4.14 39.50 3457K-ND® 2.49 20.05 
375 1454BK-ND® 4.87 42.65 3458K-ND® 2.96 23.75 
500 1454CK-ND® 5.38 51.20 3459K-ND® 3.23 25.75 
#4 625 1919K-ND@ 8.24 45.80 2314K-ND® 3.57 29.70 
(.120) -750 1454DK-ND® 7.08 57.40 3460K-ND® 4.00 31.95 
875 1920K-ND 7.47 71.80 3402K-ND 4.49 36.25 
1.000 1454EK-ND@ 9.52 92.05 3461K-ND® 4.28 39.85 
1.500 1924K-ND 16.62 161.55 3462K-ND 11.03 85.75 
2.000 1925K-ND 22.03 214.10 3463K-ND 11.72 114.10 
125 1934K-ND@ 3.64 35.80 3403K-ND® 2.13 17.65 
.250 1457AK-ND@ 4.14 39.50 3464K-ND® 2.49 20.05 
375 1457BK-ND® 4.50 42.65 3465K-ND® 2.96 23.75 
500 1457CK-ND® 5.28 51.20 3466K-ND® 3.23 25.75 
#6 625 1935K-ND@ 6.08 56.70 3429K-ND® 3.57 29.70 
(.140) -750 1457DK-ND® 6.15 57.40 3467K-ND® 4.00 31.95 
875 1936K-ND® 9.82 89.00 3438K-ND® 4.49 36.25 
1.000 1457EK-ND® 9.78 92.05 3468K-ND® 4.28 39.85 
1.500 1937K-ND 16.62 161.55 3469K-ND® 10.37 85.75 
2.000 1938K-ND 21.90 212.50 3470K-ND 11.72 114.10 
125 1942K-ND® 3.64 35.80 4258K-ND® 2.13 17.65 
.250 1480K-ND® 4.14 39.50 3471K-ND® 2.49 20.05 
375 1481K-ND@ 4.41 42.65 3472K-ND® 2.96 23.75 
500 1482K-ND@ 5.28 51.20 3473K-ND® 3.23 25.75 
#8 625 2032K-ND® 5.89 56.70 4259K-ND® 3.57 29.70 
(.171) -750 1483K-ND® 5.98 57.40 3474K-ND® 4.00 31.95 
875 2033K-ND 9.82 89.00 4260K-ND® 4.49 36.25 
1.000 1484K-ND 10.11 92.05 3475K-ND® 4.28 39.85 
1.500 2034K-ND 16.62 161.55 3476K-ND 10.02 85.75 
2.000 2035K-ND 21.90 212.50 3477K-ND® 11.72 114.10 
@ RoHS Compliant 
ls 
Nylon Spacers EZ onsen ter 


(Cm 


<a 


1D. | For Hole | For Panel | Dim. (Inch) Digi-Key Pricing 
A(in.)| B(Inch) | C(Inch) [ D | E | PartNo. 10 100 500 
187 312 .062 437 | .218 731K-ND® 1.38 13.50 43.75 
187 .281 .093 437 | .218 737K-ND® 3.30 31.60 105.50 
-250 437 .062 625 | .187 738K-ND® 3.42 32.50 109.75 
-250 375 .062 562 | .250 739K-ND® 1.74 17.00 55.25 
-250 375 .093 -500 | .250 740K-ND® 2.96 28.80 94.50 
312 562 .062 812 | .312 741K-ND® 6.15 59.20 196.00 
312 437 .062 625 | .281 742K-ND® 2.40 23.20 77.00 
312 437 .093 625 | .312 743K-ND® 3.67 35.80 117.75 
375 625 .062 875 | .312 744K-ND® 7.03 63.80 209.25 
375 -500 062 625 | .250 745K-ND® 1.88 18.35 60.75 
437 562 .062 750 | .250 732K-ND® 2.47 22.60 77.00 
437 687 .062 .937 | .312 746K-ND® 7.76 70.75 233.75 
-500 812 .062 1.062 | .312 747K-ND® 7.62 73.35 242.50 
-500 1.250 .062 1.500) .25 748K-ND 9.29 89.10 294.50 
-500 -750 .093 968 | .281 749K-ND® 5.53 48.05 159.25 
562 812 .062 1.062 | .312 750K-ND 9.54 86.50 287.00 
625 875 .062 1.125 | .312 752K-ND® 5.13 49.30 162.75 
625 1.250 .062 1.500 | .250 753K-ND 14.33 130.05 428.00 
-750 1.062 .062 1.375 | .375 755K-ND® 14.61 133.10 438.50 
-750 1.437 .062 1.812] .375 756K-ND 33.32 313.00 1033.75 
875 1.250 .062 1.625 | .437 757K-ND® 21.03 202.95 669.00 
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Threaded Mounting Brackets 
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Hex Threaded Standoffs Pricing 
Material: Nylon 6/6 E ical for t inal inted circuit board rt Fig. Description 400 
aterial: Nylon cconomical for terminal or printed circuit board supports. 1 062 Steel, Zinc Plate 612K-ND 2.19 20.05 
Dim. L 4-40 Thread 6-32-Thread 8-32 Thread Pricing &, |ceeercee ene cere aes are 
Kine) ariNo: Baro: Berens 10 00) 2 | “0G Brass, Nickel Plate e34KND 160 o745 
250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 5.40 49.05 5 032 Brass Tin Plate 614K-ND 251 34°30 
375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.53 49.85 095 BEE THAI BSD ENE a joI 
-500 1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.76 52.55 8 g rags, tin Plate $ : on 
625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 6.09 55.70 P| 2062 Steel Nickel Plate SSSHI NE) 608 ance 
750 1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 740 67.05 8 | .062 Steel, Nickel Plate ase O17 eau 
875 1902GK-ND 1903GK-ND 1904GK-ND 687 62.35 Oe | | eoee Steen in ete lee) 5.24 pee 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 8.51 67.30 10_| ,062:Brass, Nickel Plate GeSEeND) 8.04 77.20 
10 | .062 Brass, Nickel Plate 4333K-ND 8.04 77.20 
_ ‘al: iat 11 | .037 Brass, Tin Plate 611K-ND 5.82 52.75 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating 12 | 1037 Steel, Tin Plate SOLA AG 16.00 
Dim. L 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 
250 8440AK-ND@ 8441AK-ND@ 8442AK-ND 7.26 65.80 
375 8440BK-ND@ 8441BK-ND@ |  8442BK-ND 7.42 67.30 Prepunched 
.500 8440CK-ND@ 8441CK-ND@ 8442CK-ND@ Te 70.30 . 
625 8440DK-ND@ 8441DK-ND@ |  8442DK-ND 9.20 83.35 Insulating Boards 
750 8440EK-ND@ 8441EK-ND@ 8442EK-ND@ 21.96 153.48 
875 8440FK-ND® 8441FK-ND@ 8442FK-ND 8.97 86.30 
1.000 8440GK-ND@ 8441GK-ND@ 8442GK-ND@ 9.99 90.80 — _ - 
> Dimension — Inch Digi-Key Pricing Keystone 
RoHS Compliant Width Length Part No. Part No. 
Round Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 
i 2.00 4.50 3405K-ND 5.22 48.72 3405 
Thru-Hole Spacers 2.00 6.00 3406K-ND 6.81 63.56 3406 
: 2.75 17.00 3407K-ND 20.40 190.40 3407 
Material: Nylon 6/6 3.00 4.50 3408K-ND 7.11 66.36 3408 
4.50 6.00 3409K-ND 9.96 92.96 3409 
Dim. L #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing 4.50 6.50 3410K-ND 11.52 107.52 3410 
(Inch) _|.120 Hole Part No. | .140 Hole Part No. | .171 Hole Part No. 10 100 4.50 8.50 3411K-ND 14.28 132.60 3411 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND 141 12.25 4.50 17.00 3412K-ND 27.99 261.24 3412 
.250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 1.54 13.15 6.00 17.00 3413K-ND 37.68 351.68 3413 
375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.83 16.75 
500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.94 17.90 
625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 2.09 19.35 . 
750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 2.12 20.25 Miscellaneous Hardware 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 2.41 23.20 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 2.55 24.30 Digi-Key Pricing Keystone 
Description Part No. 1 10 Part No. 
LED Spacer Mounts 
Rubber --D—| Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.1207. | 8900K-ND 16 753] 8900 
ch Mic Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.440"L_| 8918K-ND 19 1.83 | 8918 
KW 4 Self-Aligning Bi-Lead T-1, 0.140°L 7352K-ND 16 1.53 | 7352 
Grommets SF aes Li Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.250°L 8318K-ND A7 1.59 | 8318 
Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.340°L 8323K-ND 18 1.65 | 8323 
ii are nay Spacers 
Dim. (Inch) : 
LD. |For Hole | For Panel | Dim. (Inch) | Digi-Key Boeing ‘Aluminum Economy, #6 screw, 0.625°L TA0K-ND 13 127 | 410 
A(In.)| B(inch) | C(Inch) | D E Part No. 10 100 500 Round, Swage Clear, #6 screw, 0.109"L 5064-2K-ND 63 5.55 | 5064-2 
125 | 187 .062 .312 | 187 | 730K-ND® 1.26 12.25 41.50 ee Threaded a 7 ee 
125 | .250 .062 .343 | .187 | 733K-ND@ 144 11.05 36.25 orce-Fit, 4-40 Thread, 0.065” : 7 ; 
oe ll, aay nee 605 | ie7 eenne foie 3 46i38 ave Phenolic, 6-32 Thread, 0.750°L 386K-ND 85 7.43 | 386 
: : : : : ; ; : Round Swage, 2~56 Thread, 0.125"L 1589-2K-ND 50 4.73 | 1589-2 
125 | 375 093 500 | 312 | 735K-ND® 4.29 41.30 136.00 Hex Swage, 6-32 Thread, 0.375"L 1622-2K-ND 67 5.90 | 1622-2 
187 -312 .062 437 | .218 | 736K-ND@ 1.38 13.50 43.75 PCI Computer Bracket 9203K-ND 2.15 19.80 9203K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EY: ONE “L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
ee ee Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 
2.250 1642K-ND@ 21.73 209.60 | 1885K-ND@ 21.13 203.65 
Threaded Standoffs Be: [cake 2.500 1643K-ND@ 22.36 215.45 | 1886K-ND 21.73 209.60 
* Brass: ASTM-B16 O.D (across .250 1474AK-ND@ 4.36 34.90 | 1692AK-ND 6.01 57.40 
ing: Zinc (ASTM B633) —F flats) .375 1474BK-ND@ 5.46 43.10 | 1692BK-ND 6.69 60.85 
* Aluminum: QQ-A-225/3, Alloy 2011-T3 .500 1474CK-ND@ 5.52 51.55 | 1692CK-ND@ 8.52 77.40 
Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 625 1834K-ND@ 7.46 68.50 | 1887K-ND@ 9.75 88.55 
Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. 8-32 | .250 .750 1474DK-ND@ 8.53 80.10 | 1692DK-ND 11.55 104.85 
875 1836K-ND@ 9.77 83.70 | 1888K-ND 11.05 100.35 
“L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 1.000 1474EK-ND@ 9.61 87.55 | 1692EK-ND® 11.20 107.90 
Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 1.500 1837K-ND@ 20.78 200.15 | 1889K-ND 20.16 194.30 
Alanine 2.000 1838K-ND@ 21.30 205.00 | 1899K-ND 21.66 208.90 
Agr PMNS 74 6130 MSonn Boe Eva5 375 1452AK-ND@ 9.84 84.15 | 1549AK-ND 12.55 113.75 
BEG SNe «724 65co MEOISEINGH 5.89 5650 .500 1452BK-ND@ 11.25 108.25 | 1549BK-ND 13.53 122.75 
2-56 156 8-32 | .375 625 1452CK-ND@ 14.62 140.20 | 1549CK-ND 14.23 135.25 
312 eee 7S (88.80 ee «(888 61-80 750 | 1452DK-ND@ 15.81 150.85 | 1549DK-ND 15.60 148.15 
375 De 7-30 70.30 RRIBOIDSNDRa 7.84 71.20 1.000 1452EK-ND@ 20.24 195.40 | 1549EK-ND@ 19.80 182.50 
.250 1891K-ND@ 3.36 27.70 | 2025K-ND@ 3.33 25.75 @ RoHS Compliant 
375 1892K-ND 3.95 31.95 | 2026K-ND@ 3.85 30.60 
500 1893K-ND@ 4.35 37.35 | 2027K-ND@ 4.24 36.70 1/4” Hex Threaded Standoff Kit 
4-40 187 625 1894K-ND@ 4.47 40.95 2028K-ND@ 4.39 39.15 Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 
750 1895K-ND@ 4.96 45.35 2029K-ND@ 4.89 42.20 and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
875 1896K-ND@ 5.45 49.85 | 2030K-ND@ 5.35 47.35 STH-22KIT-ND (ROHS Compliant)..............000cccccccccceeeeceeeeeseeeceeeesseeeeseeeeeeeeesieees $738.15 
1.000 1897K-ND@ 7.26 65.80 | 2031K-ND@ 7.26 65.80 
.250 2201K-ND@ 3.25 26.65 | 3478K-ND@ 2.95 23.65 ” 
‘vs || 2000KND@ 364. 20.70 | 3a7oKNDe 308 oe, | | Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 
.500 2203K-ND® 4.03 32.50 | 3480K-ND@ 3.67 29.05 + Brass: ASTM-B16 
625 1808K-ND@ 4.34 36.25 1839K-ND® 3.98 32.30 Plating: Nickel (QQ-N-290) 
4-40 .250 .750 2204K-ND@ 4.29 38.95 | 3481K-ND@ 4.47 36.25 
875 1809K-ND@ 5.58 53.55 | 1846K-ND 5.85 53.35 + Aluminum: QQ-Q-225/3 
1.000 2205K-ND@ 6.62 60.10 | 3482K-ND@ 6.46 58.95 Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 
bone Poa es es ie Serna a a Length| 4-40 Thread Pricing 6-32 Thread Pricing 8-32 Thread Pricing 
: : : : : (Inch) | Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 | PartNo. 10 100 
.250 2208K-ND® 3.25 26.65 | 3485K-ND@ 2.95 23.65 ‘Alisentccn 
375 2209K-ND@ 3.64 29.70 | 3486K-ND@ 3.26 26.65 
.500 2210K-ND® 4.03 32.50 | 3487K-ND@ 3.67 29.05 .250 |8714K-ND@* 3.77 36.25 |8717K-ND@* 4.18 40.50 |— - = 
625 1813K-ND@ 4.59 36.45 | 1847K-ND@ 436 42.20 .375 |8400K-ND@t 4.28 41.30 |8413K-ND@t 4.43 42.65 |8426K-ND@t 5.87 56.25 
.750 2211K-ND@ 4.29 38.95 | 3488K-ND@ 4.47 36.25 .500 |8401K-ND@ 5.96 57.15 |8414K-ND@ 4.49 43.20 |8427K-ND@ 5.96 57.15 
875 1816K-ND@ 4.57 42.75 | 1848K-ND@ 4.30 39.15 .625 | 8402K-ND@ 6.42 61.65 |8415K-ND@ 5.66 54.35 |8428K-ND@ 6.42 61.65 
6-32 250 1.000 2212K-ND@ 6.62 60.10 | 3489K-ND@ 6.46 58.95 .750 | 8403K-ND@ 6.53 62.55 |8416K-ND@ 6.07 55.15 |8429K-ND@ 6.83 65.60 
1.250 1818K-ND@ 9.99 91.15 | 1853K-ND@ 9.79 88.75 .875 | 8404K-ND® 7.09 68.05 |8417K-ND® 6.61 60.10 |8430K-ND® 8.07 73.15 
1.500 2213K-ND® = 11.28 102.25 | 3490K-ND@ 10.91 98.90 1.000 | 8405K-ND® 7.49 71.80 |8418K-ND@® 6.53 62.55 /8431K-ND@ 8.05 77.20 
1.750 1819K-ND@ = 11.77 106.75 | 1855K-ND® = 10.90 104.85 1.125 | 8406K-ND@ 9.18 88.30 |8419K-ND@ 6.73 64.70 |8432K-ND@ 11.48 104.30 
2.000 2214K-ND@ = 12.25 117.55 | 3491K-ND® 11.90 114.40 1.250 |8407K-ND® 9.86 89.35 |8420K-ND@ 7.19 68.85 |8433K-ND@ 11.89 108.10 
2.250 1820K-ND® = 13.60 130.85 | 1856K-ND@ 14.07 127.90 1.375 |8408K-ND@ 11.55 104.75 |8421K-ND@ 8.67 78.55 |8434K-ND@ 12.84 116.65 
2.500 1825K-ND@ 14.87 142.90 | 1857K-ND 14.51 140.05 1.500 |8409K-ND® 11.82 107.20 |8422K-ND@ 9.33 89.55 |8435K-ND 12.97 117.55 
250 2215K-ND@ 3.25 26.65 | 3492K-ND@ 295 23.65 1.625 |8410K-ND@ 11.44 110.05 |8423K-ND@ 10.07 91.35 |8436K-ND@ 13.10 118.90 
375 2216K-ND® 3.64 29.70 | 3493K-ND@ 3.26 26.65 1.750 |8411K-ND@ 12.43 112.95 |8424K-ND@ 10.56 95.85 |8437K-ND 13.24 120.15 
.500 2217K-ND@ 4.03 32.50 | 3494K-ND@ 3.67 29.05 2.000 | 8412K-ND 12.84 116.65 |8425K-ND@ 10.14 97.30 |8438K-ND@ 13.38 121.30 
625 1827K-ND@ 4.44 42.75 | 1858K-ND@ 3.98 32.30 Erase 
8-32 .250 .750 2218K-ND® 4.79 46.00 | 3495K-ND 4.47 36.25 
875 1828K-ND¢@ 5.95 57.15 | 1859K-ND@ 433 39.15 .250 |8713K-ND@* 5.43 51.75 |8716K-ND@* 5.30 51.20 |— = = 
1.000 2219K-ND@ 6.62 60.10 3496K-ND® 6.46 58.95 .375 | 7200K-ND@t 6.37 57.85 |7210K-ND@f 6.57 59.65 |7220K-ND@t 7.19 68.85 
1.500 2220K-ND@ 11.28 102.25 | 3497K-ND@ 10.44 98.90 .500 | 1944K-ND® 7.82 75.25 |1952K-ND@ 6.75 64.90 |1957K-ND@ 7.26 69.65 
2.000 2221K-ND@ 12.25 117.55 | 3498K-ND@ 11.90 114.40 .625 | 1945K-ND@ 7.95 76.30 |1953K-ND@ 9.12 82.70 |1958K-ND@ 10.73 97.20 
are | teasneoe a3 so0s | anigncno sez anos | | | 72° [foumenme 047 00 /itenne 956, s885 |ieBcNDe 1060 roe 
.500 1926BK-ND@ 6.10 55.35 | 2315BK-ND 9.11 87.40 : . : ; : : : 
oe aoe py ETON 750 7200 MERRONIN@d i043 9485 1.000 ]1947K-ND@ 10.60 101.95 |1644K-ND@ 11.33 102.70 |1960K-ND® 12.18 117.25 
756 PeeeCnen 9.28 asso MESEmIenioey 11.19 101.80 1.125 |7202K-ND@ 12.20 110.60 |7212K-ND@ 11.36 109.35 |7222K-ND@ 13.88 126.00 
1000 1926EK-ND@ 1060 10260 | 2315EK-NDe 1256 121.30 1.250 |1948K-ND@ 17.31 156.95 |1955K-ND@ 14.28 129.40 |1961K-ND@ 17.31 156.95 
1.375 |1949K-ND@ 17.73 161.00 |1956K-ND@ 14.58 140.20 |1962K-ND@ 17.73 161.00 
Brass 1.500 |1950K-ND@ 18.56 168.30 |1645K-ND@ 14.76 141.65 |1963K-ND@ 18.56 168.30 
187 1798AK-ND@ 7.73 74.25 1802AK-ND@ 7.30 70.00 1.625 | 7203K-ND® 18.73 170.10 |7214K-ND® 18.73 170.10 | 7224K-ND 18.54 170.10 
.250 1798BK-ND@ 9.80 89.00 1802BK-ND® 8.34 75.95 1.750 | 7205K-ND® 19.67 189.90 |7215K-ND@ 19.67 189.90 |7225K-ND® 19.67 189.90 
256. | 2156 ‘312 | 1798CK-ND@ 11.10 106.75 | 1802CK-ND@ 864 78.40 2.000 |1951K-ND@ 19.83 191.50 |1646K-ND® 19.83 191.50 |1964K-ND@ 19.83 191.50 
375 1798DK-ND@ 12.69 115.00 | 1802DK-ND@® 8.64 78.40 .600 |8799K-ND@$ 6.37 61.10 |— = — fa = 
.250 1450K-ND@ 4.67 26.90 | 1547K-ND@ 469 24.80 Nylon 6/6 
S75 eOceND ea 47 44.20 eee §=6540 = (42.90 250 |4800K-ND@ 4.40 42.20 |4814K-ND@* 4.40 42.20 |4828K-ND* 4.40 42.20 
500 icocienhga 6381 51.75 eae > (50.40 375 |4801K-ND®@ 4.49 43.55 |4815K-ND® 4.49 43.55 |4829K-ND@+ 4.49 43.55 
AAD | xl Be 625 ee «82 61.65 eee «6880 60.65 500 |4802K-ND@ 4.67 45.10 |4816K-ND@ 4.67 45.10 |4830K-ND@ 4.67 45.10 
hs yates NM aan ieee aa er 625 |4803K-ND@ 4.76 45.80 |4817K-ND@ 4.76 45.80 |4831K-ND@ 4.76 45.80 
G06 Geen RO couen eee .750 | 4804K-ND® 4.85 46.70 |4818K-ND@ 4.85 46.70 |4832K-ND@ 4.85 46.70 
.875 | 4805K-ND@ 5.25 48.05 |4819K-ND@ 5.25 48.05 |4833K-ND@ 5.25 48.05 
.250 1450AK-ND@ 4.36 34.90 | 1547AK-ND@ 5.02 48.40 1.000 | 4806K-ND@ 5.34 48.60 |4820K-ND@ 5.34 48.60 |4834K-ND@ 5.34 48.60 
375 1450BK-ND@ 5.46 43.10 | 1547BK-ND® 5.88 56.70 1.125 |4807K-ND@ 5.08 48.85 |4821K-ND@® 5.08 48.85 |4835K-ND® 5.08 48.85 
-500 1450CK-ND@ 5.52 51.55 | 1547CK-ND@ 7.17 68.85 1.250 | 4808K-ND@ 5.12 49.05 |4822K-ND@ 5.12 49.05 |4836K-ND 5.12 49.05 
625 1829K-ND@ 7.46 68.50 | 1867K-ND 8.60 78.40 1.375 |4809K-ND@ 5.21 50.05 |4823K-ND@ 5.21 50.05 |4837K-ND@ 5.21 50.05 
4-40 -250 -750 1450DK-ND@ 8.53 80.10 | 1547DK-ND® 9.63 87.85 1.500 | 4810K-ND@ 5.64 51.20 |4824K-ND@ 5.64 51.20 |4838K-ND@ 5.64 51.20 
875 1830K-ND@ 9.08 83.70 | 1876K-ND 10.85 98.35 1.625 |4811K-ND® 5.39 51.85 |4825K-ND@ 5.39 51.85 /4839K-ND 5.39 51.85 
1.000 1450EK-ND® 9.33 87.55 | 1547EK-ND® 9.96 89.01 1.750 |4812K-ND@ 5.83 53.10 |4826K-ND@ 5.83 53.10 |4840K-ND@ 5.83 53.10 
1.500 HESTIGND OR) 20.78 200.15 IBZZCNDeg) 20.29 194.30 2.000 |4813K-ND@ 5.58 53.55 |4827K-ND@ 5.58 53.55 |4841K-ND@ 5.58 53.55 
2.000 1832K-ND@ 21.30 205.00 | 1878K-ND® 19.98 197.80 e600 |4799K-ND@¢ 472 45.45 |— = _ ee Poe 
.250 1451AK-ND@ 4.36 34.90 | 1548AK-ND@ 4.35 34.90 Stainless Steel — RoHS Compliant 
375 1451BK-ND@ 5.46 43.10 | 1548BK-ND@ 4.76 39.15 
500 1451CK-ND@ 5.52 51.55 | 1548CK-ND@ 5.55 50.40 250 |8712K-ND 17.61 165.60 |— = — |e = 
625 1451DK-ND@ 7.46 68.50 | 1548DK-ND@ 6.07 57.05 375 | 2087K-ND 18.42 173.30 |— — — fe — 
.750 1451EK-ND@ 8.53 80.10 | 1548EK-ND@ 7.15 69.65 1.000 | 2092K-ND 2213 211.65 |— = — i = = 
6-32 .250 875 1833K-ND@ 9.08 83.70 | 1879K-ND 8.51 80.10 1.250 |— = = _|2126K-ND 25.53 240.10 |— = = 
1.000 1635K-ND@ 9.61 87.55 | 1548FK-ND@ 8.84 81.55 @ RoHS Compliant 
1.250 1636K-ND@ 14.29 137.25 | 1881K-ND 14.90 135.25 * Internal Thread .130/.150 deep _—t Internal Thread .250 deep — $ PC/104 and PC/104 Plus 
es one as ae feos oe oe Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1’, 1-1/4", and 1-1/2” lengths with thread 
2 : i a - sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
2.000 [RIESE Nea 21.20 205.00 RIESE 20.60 197.80 STH SITTND 52.5 git cats tue sbis bss Nebel since eae octet ast eanuteedsitetaates $908.43 
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Iso 9002 CERTIFIED ManlurACTURER - - — — 
EYSTONE Dimensions — mm Digi-Key Pricing 
K. A B c Part No. 10 100 
ELECTRON IGS cose 
15.0 25523K-ND 4.53 43.65 
Metric Hex [Rolis| | mateFemate Female 95 95 a pans bes pies 
Threaded got 25.0 25526K-ND 4.79 46.25 
Hex « QO) Nylon - Female 
Standoffs Thread 6.0 25528K-ND 4.70 46.80 
* Brass: ASTM-B16 8.0 25529K-ND 5.00 49.30 
Plating: Nickel (QQ-N-290) 10.0 25530K-ND 4.81 47.35 
* Aluminum: ASTM B211 _ _ 12.0 25531K-ND 5.01 49.95 
Plating: Clear Iridite 15.0 25532K-ND 5.46 53.00 
(Mil-C-5541) Thread 18.0 25533K-ND 6.44 63.90 
+ Nylon: 6/6, UL Rated 94V-2 20.0 25534K-ND 6.15 59.40 
25.0 25535K-ND 6.48 64.15 
Dimensions — mm Digi-Key Pricing 
A B Cc Part No. 10 100 $ Internal Thread: 6.0mm deep __ t Internal Thread: 8.0mm deep 
5mm Hex (M3 Thread) Note: Female Standoffs longer than 19mm are tapped from both ends 
Brass - Male/Female 
10.0 24313K-ND 9.69 88.10 A 
12.0 24314K-ND 9.36 90.00 Metric Screws 
8.0 8.0 15.0 24315K-ND 10.37 94.15 
18.0 24316K-ND 11.20 101.95 * Steel: Zinc Plate 
20.0 24317K-ND 11.53 104.65 + Nylon: 6/6, UL Rated 94V-2 
25.0 24318K-ND 11.96 115.00 
Brass - Female 
5.0 24390K-ND 6.36 57.85 Thread Length — mm Digi-Key Pricing 
6.0 24391K-ND 5.21 49.50 Size ii Part No. 10 400 
8.0 24392K-ND 6.80 65.15 ‘Staci 
10.0 24393K-ND 6.09 55.35 
= = 12.0 24394K-ND 6.01 57.70 6 29311K-ND 3.06 28.90 
15.0 24395K-ND 7.90 75.95 M3 12 29314K-ND 3.18 29.95 
18.0 24396K-ND 6.90 67.05 16 29316K-ND 3.50 32.95 
20.0 24397K-ND 9.89 90.00 25 29318K-ND 3.61 34.00 
25.0 24398K-ND 10.84 98.80 6 29321K-ND 3.29 30.95 
Aluminum - Male/Female M4 12 29324K-ND 3.42 32.20 
10.0 24337K-ND 4.08 39.40 16 29326K-ND 4.02 37.80 
12.0 24338K-ND 5.68 54.45 25 29328K-ND 4.48 42.20 
15.0 24339K-ND 6.12 58.75 
ce 7 18.0 24340K-ND 6.22 59.50 Ryion 
20.0 24341K-ND 6.75 64.80 8 BEA isn) ed 18.10 
25.0 24342K-ND 8.03 75.25 M3 12 29344K-ND 1.60 15.55 
‘Alursinum = Female 16 29346K-ND 1.61 15.65 
5.0 24430K-ND 276 25.90 25 29348K-ND 1.64 15.85 
6.0 24431K-ND 271 25.45 6 29351K-ND 1.70 16.55 
8.0 24432K-ND 3.02 28.00 tia 12 29354K-ND 1.73 16.75 
10.0 24433K-ND 3.03 28.25 16 29356K-ND 1.74 16.90 
_ _ 12.0 24434K-ND 3.36 30.95 25 29358K-ND 1.76 17.00 
15.0 24435K-ND 3.62 34.55 
18.0 24436K-ND 3.74 37.00 
20.0 24437K-ND 5.32 51.10 . 
25.0 24438K-ND 5.93 57.15 Female/Female Male/Female 
Nylon - Male/Female Up» 
10.0 25501K-ND 4.27 41.40 ror] 
12.0 25502K-ND 4.45 42.85 Te M 
8.0 8.0 15.0 25503K-ND 4.53 43.65 L “oN 
18.0 25504K-ND 4.62 44.45 rim 
20.0 25505K-ND 471 45.70 Ve ee 
25.0 25506K-ND 4.79 46.25 ae 
Nylon - Female U 
6.0 25508K-ND 4.70 46.80 
8.0 25509K-ND 5.00 49.50 Thread | Dia. — Inch Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
10.0 25510K-ND 4.81 47.35 T D fe Ss uU M P Part No. 10 100 
_ _ 12.0 25511K-ND 5.01 49.95 
15.0 25512K-ND 5.46 53.00 Female/Female-Hinge 
18.0 25513K-ND 6.44 63.90 4-40 187 750 — 172.375 ~—.375 | 351K-ND 15.08 139.50 
20.0 25514K-ND 6.15 59.40 4-40 187 1.000 — 250 .375 .625 | 352K-ND 16.08 148.15 
25.0 25515K-ND 6.48 64.15 6-32 .250 750 — 172.375.8375 | 353K-ND 21.51 198.55 
6-32 | 250 | 1.000 — 250 375.625 | 354K-ND 21.97 203.50 
Brass - Male/Female 8-32 .250 750 — 172 375  .375 | 355K-ND 19.44 179.55 
10.0 24325K-ND¥$ 5.53 53.00 8-32 250 |1.000 —  .250 375 .625 | 356K-ND 20.45 189.00 
12.0 24326K-NDt 5.59 53.55 Male/Female-Hinge 
11.0 10.0 a6 eretuots a Legh 440 | 187 | 625 250. 172 375 250 | 383K-ND 17.68 163.45 
20.0 GEEN on rae 4-40 187 875.250 .250 .625 .250 | 334K-ND 18.67 171.90 
ag GENT oar 9010 6-32 .250 625 312 172 375  .250 | 335K-ND 21.27 196.20 
: Bi : : 6-32 .250 875.312 250 .625  .250 | 336K-ND 21.73 201.05 
jrass - Female 
5.0 24410K-ND 2.99 27.35 Male/Male-Hinge 
6.0 24411K-ND 2.93 26.90 4-40 187 500.250 — — 250 | 357K-ND 20.28 187.65 
8.0 24412K-ND 3.43 31.50 6-32 .250 500 312 — — 250 | 358K-ND 21.04 194.40 
10.0 24413K-ND 3.36 33.20 8-32 .250 500 312 — — _ .250_ | 359K-ND 23.62 217.80 
_ _ 12.0 24414K-ND 4.25 39.60 
15.0 24415K-ND 6.56 61.65 
18.0 24416K-ND 6.98 64.35 . 
20.0 24417K-ND 6.56 61.65 Ceramic 
25.0 24418K-ND 6.76 67.30 
Aluminum - Male/Female Standoffs 
10.0 24349K-ND$ 5.59 53.55 
12.0 24350K-NDt 5.68 54.45 
14% 400 15.0 24351K-ND 6.12 58.75 
18.0 24352K-ND 6.51 62.45 Diameter | Length | Depth 
ae BND 7.28 69.65 Thread] (Inch) | (Inch) | (Inch) | Digi-Key Pricing 
=50 Eaeoei 787 a8) Size | OD. L D(2)_| PartNo. 10 100 
Aluminum - Female 250 250 thru | 7710K-ND@ 27.33 260.10 
5.0 24450K-ND 2.76 25.90 
60 24451K-ND 271 25.45 .250 500 156 7711K-ND® 31.08 290.95 
80 24452K-ND 3.02 28.00 375 375 156 7712K-ND 23.54 222.75 
10.0 24453K-ND 3.03 28.25 375 500 187 7713K-ND® 26.64 252.70 
= = 120 24454K-ND 336 30.95 6-32 500 500 140 7714K-ND 28.88 275.85 
15.0 24455K-ND 423 40.75 500 .750 .250 7715K-ND® 30.33 290.95 
18.0 24456K-ND 456 43.90 .500 1.000 375 7716K-ND® 32.52 306.10 
200 24457K-ND 567 54.45 .500 1.500 562 7717K-ND 38.43 367.20 
25.0 24458K-ND 5.93 57.15 500 2.500 500 7718K-ND® 49.55 467.20 
Nylon - Male/Female 4/-29 | -750 2.500 .750 7719K-ND® 69.05 666.35 
a5 a5 70.0 25521K-ND 427 4140 .750 4,000 .750 7720K-ND 83.39 803.80 
12.0 25522K-ND 4.45 42.85 @ RoHS Compliant 
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1S0 $002 CERTIFIED MANUFACTURER 


K EYSTONE Recessed Fig. 2 Fig. 3 
ELECTRONICS GUase Bumpers aa AA 
Metal Cable Clamps Provides excellent traction Molded-In + 5 f= Molded-in-+) g 
and shock absorbing qualities. Washer , Et Washer | pa, C 
Half Clamp Materials: G yA & 
Fig. 1 and 2: Rubber, BUNA S a) i E ‘i 
Fig. 3: Vinyl 
Dimensions - Inch Screw i-Key Pricing 
Fig, A B ic D E Size Part No. 10 100 
: - = = 500.250.250.125 125 #4 720K-ND 2.20 20.95 
Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 1] .625 312 250 .187 125 #4 721K-ND 3.50 33.55 
) 5 ww) ) EentNOS uu 100 718.437.250.218 125 #4 722K-ND 7.01 67.30 
Steel Half Clamps 2([.937 375.375 _—«.187 187 #8 723K-ND 6.72 64.35 
+125 437 500 218 8140K-ND@ 1.64 16.20 562.375. «218 ~—«187 115 #4 727K-ND 6.64 60.30 
-187 437 500 218 8141K-ND® 1.72 17.00 687 250 .343 125 155 #6 724K-NDt 5.49 49.85 
250 peal 500 218 SHeGNK 88 N80 750 437 265 250 148 #6 728K-ND 7.04 67.75 
312 500 500 218 8143K-ND 1.99 19.70 3 
375 eat aes 346 HEETEN 230 AD 875 312 406 187 187 #8 725K-NDt 10.13 92.15 
437 B62 608 318 S145K-ND® 344 33.95 937 625 359 .297 174 #8 729K-ND 11.06 100.60 
“500 625 ‘605 318 8146K-ND 3.05 29:35 1.062 437 468 234 .200 #10 726K-NDt 12.62 114.40 
562 687 625 218 8147K-ND@ 3.13 30.60 + Gray — all others black 
625 .750 625 218 8148K-ND 3.28 31.30 
687 812 625 218 8149K-ND 3.36 32.50 
"750 ‘B12 625 218 8150K-ND 3.50 33.55 
812 875 625 218 8151K-ND 3.63 35.00 Flat Washers 
875 .937 .750 281 8152K-ND 3.96 38.15 
-937 -968 -750 .281 8153K-ND 4.11 39.85 Fibre: Commercial per ASTM 
1.000 1.000 750 281 8154K-ND 9.00 40.95 D710, Grade CH 
Insulated Stee! Half Clamps Nylon: Grade 6/6 per ASTM D4066 
187 437 500 218 8160K-ND@ 4.44 42.75 
.250 500 500 218 8161K-ND@ 5.02 48.25 ; ; 
1312 531 625 218 8162K-ND 5.68 54.55 Om, Dimensions inch ay Digi-Key Pricing 
375 562 625 218 8163K-ND 5.95 57.15 AN B c Part No. 100 500 1,000 
437 625 625 218 8164K-ND 6.70 64.35 - - : 
500 687 625 218 8165K-ND® 4.93 47.35 Nylon Material — #2 Screw Size 
562 .750 625 .218 8166K-ND 5.10 49.05 -250 .032 .098 3347K-ND 3.28 14.75 = 
625 812 625 218 8167K-ND 5.55 50.40 Fibre Material — #4 Screw Size 
687 812 625 218 8168K-ND 5.42 51.85 
.750 875 625 218 8169K-ND 5.90 56.50 ee pee Be See aen ieee _ 
B12 937 750 281 8170K-ND 8.17 71.55 age _ aoe SHARD wes 4e28 — 
875 .968 .750 281 8171K-ND 8.20 74.35 : : : : : 
937 1.000 750 281 8172K-ND 9.09 87.40 250 047 120 SiS ND) 4.50 15.75 — 
1.000 1.062 .750 281 8173K-ND 8.55 82.25 312 047 120 315SK-ND 4.50 15.75 = 
Steel Clamps 375 .047 120 3156K-ND 5.05 17.50 19.20 
.250 406 500 203 8101K-ND@ 2.03 19.80 -250 062 -120 3368K-ND 4.50 15.75 = 
312 437 500 203 8102K-ND@ 241 20.70 312 062 120 3196K-ND 4.85 16.25 21.35 
375 468 500 203 8103K-ND 2.19 20.95 .375 .062 120 3197K-ND 4.85 16.25 19.90 
437 500 500 203 8104K-ND@ 2.28 21.85 Nylon Material — #4 Screw Size 
500 531 500 203 8105K-ND 2.40 23.20 35D nae a0 OD 750, qE7s = 
ne ‘300 = -203—S—«|«BIO7KNDe 261258 a2 032 1120 3359K-ND 565 17.50 23.05 
687 605 500 003 8108K-ND@ 269 25.75 375 .032 120 3118K-ND 5.65 18.75 24.30 
.750 .656 .500 .203 8109K-ND® 2.77 26.65 -250 047 120 345K-ND 5.65 17.50 re 
812 687 500 203 8110K-ND 2.86 28.25 1312 .047 -120 3157K-ND 4.85 16.25 22.30 
875 718 500 203 8111K-ND 2.96 28.80 875 047 120 3158K-ND 4.85 16.25 24.55 
-937 -750 -500 .203 8112KS-ND 3.06 29.35 .250 .062 .120 3358K-ND 4.50 15.75 21.75 
1.000 781 500 203 8113K-ND 3.13 30.60 312 .062 120 3198K-ND 5.65 18.75 29.45 
5a is wi insulated Steel Slamps ae os ea .375 .062 120 3200K-ND 5.65 17.50 27.85 
250 437 500 203 8122K-ND® 3.91 37.80 EIDTe Matern anew S120 
312 468 500 203 8123K-ND 4.07 39.15 250 032 140 3119K-ND 4.50 15.75 = 
.375 .500 .500 .203 8124KS-ND® 4.20 40.75 312 032 140 3120K-ND 4.50 15.75 _ 
437 531 .500 .203 8125K-ND@ 4.36 42.20 375 032 -140 3121K-ND 4.85 16.25 = 
500 562 500 203 8126K-ND® 452 43.75 .250 .047 140 3159K-ND 4.50 15.75 = 
562 594 500 203 8127K-ND@ 4.69 45.55 312 .047 .140 3160K-ND 4.50 15.75 = 
625 625 -500 -203 8128K-ND 5.14 46.80 .375 .047 .140 3161K-ND 5.05 17.50 19.20 
687 656 500 203 8129K-ND 5.28 48.05 250 ‘062 "440 3369K-ND 4.50 15.75 _ 
750 sae _ 2208 BISOEND Ss, B12 28130) 312 062 140 3370K-ND 450 15.75 18.90 
Pe oa 500 eos eee eee eee 375 062 140 3201K-ND 4.85 16.25 19.90 
.937 781 500 203 8133K-ND@ 5.91 53.80 Nylon Material — #6 Screw Size 
1.000 812 500 203 8134K-ND® 6.05 55.15 250 032 140 3122K-ND 4.50 15.75 = 
ROHS Compliant 312 .032 140 3349K-ND 4.50 15.75 18.15 
375 .032 140 3123K-ND 5.65 18.75 24.30 
.250 .047 140 3162K-ND 4.50 15.75 17.50 
Nylon Cable Clamps 312 .047 .140 346K-ND 6.20 19.75 22.30 
375 047 140 3163K-ND 4.85 16.25 24.55 
Ideal for securing, insulating and routing 250 062 -140 3360K-ND 4.50 15.75 21.75 
cable wiring, piping, tubing, components 1312 .062 .140 3361K-ND 5.65 18.75 29.45 
and fibre optics. Made of .050” thick nylon 375 062 -140 3202K-ND 5.65 17.50 27.85 
6/6, white. Fibre Material — #8 Screw Size 
312 032 474 3124K-ND 3.41 15.50 = 
Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
D E w H Part No. 100 500 1,000 
125 325 375.140 7620K-ND® 7.45 24.00 29.45 
125 325 = 375.203 |_7621K-ND@ 7.45 24.00 29.45 Nylon Shoulder R 
187 .380 375.140 7622K-ND@ 7.55 25.75 29.85 . A 
‘187 -.380~=S375.—S«203—=«s|:s 7623K-ND 7.55 25.75 29.85 Washers/ Bushings (eeges 
.250 410 375 -140 7624K-ND@ 7.65 25.75 30.70 Material: Nylon, Grades 6/6 per ASTM D4066 G Hole 7 
250 10 375-203 7625K-ND® 7.65 25.75 30.70 
312 445 375 .140 7626K-ND® 7.75 27.25 32.00 Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
312 445 375.203 7627K-ND@ 7.75 27.25 32.00 rh A B c D Part No. 100 500 
375 475 375.140 7628K-ND@ 8.00 27.25 34.10 #4 Screw Size 
375 475 375 203 7629K-ND@ 8.00 27.25 34.10 031 218 040 115 135 3049K-ND 7.45 24.00 
437 525 375 ~.140 7630K-ND® 8.80 29.00 35.50 047 .250 .032 115 185 7681K-ND 8.80 29.00 
437 525 375.203 7631K-ND® 8.80 29.00 35.50 .093 235 .047 115 145 3053K-ND 12.50 43.00 
500 550 375.140 7632K-ND@ 9.10 29.25 36.65 125 235 .047 115 145 3102K-ND 12.50 41.50 
500 550 375.208 7633K-ND@ 9.10 29.25 36.65 .180 235 .047 115 145 3103K-ND 12.50 41.50 
562 625 500 -203 7634K-ND@ 13.50 43.75 55.75 -250 235 047 115 145 340K-ND 13.50 45.00 
625 660 500 203 7635K-ND@ 13.85 45.50 58.55 #6 Screw Size 
.750 785 500 — .203 7636K-ND@ 16.45 52.50 67.20 -032 +385 -062 145 240 7682K-ND 9.55 32.75 
875 845 500.203 7637K-ND® 17.20 56.50 71.45 032 -250 -062 140 187 7683K-ND 8.00 27.25 
1.000 .910 500 203 =| 7638K-ND@ 17.90 60.00 74.40 032 312 062 140 187 7684K-ND 9.10 29.75 
1.125 970 ~=.500.-S .203.-—s« | 7639K-ND® 25.55 83.50 105.05 tae oe pee age ade STNG iaes face 
1.125 1.060 500.208 7640K-ND 27.10 91.00 114.15 oE0 ag omy ari 70 Bae 13D 7506 
@ RoHS Compliant 500 .290 .047 140 170 3055K-ND 14.50 47.75 
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BUILDING Phillips Panhead Hex Head Sheet Phillips Nylon Rivets 
Sheet Metal Screws Metal Screws Machine Screws — = 
q . Digi-Key Pricing 
FASTENERS Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated Nylon 66 - Melting Point is 50°F (260°C) Description | PartNo. 100 7,000 
- = = = = Aluminum Rivets 
Descrip- | Digi-Key Pricing Descrip-| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 3/32 x.250 |H251-ND 7.56 6048 
tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 3/32 x 375 |H252-ND 7.60 60.80 
4x3/8 |H800-ND 1.92 15.36 4x3/8 |H809-ND 9.72 77.76 1/8x.212 |H253-ND 615 49.20 
4x1/2 |HB01-ND 240 19.20 4x1/2 |H810-ND 10.73 85.87 256x1/4 |NSSONDS) 8.86 70.90 1/8x.275 | H254-ND 4.65 37.20 
4x3/4 |HB02-ND 255 20.40 4x3/4 |HB11-ND 13.38 107.04 2-56x 1/2 | H534-ND@ 9.10 72.82 8 x.387 PACENDG 6.03 40.20 
6x3/8 |H803-ND 1.8 14.78 6x3/8 | H812-ND 8 44.64 8x 400 Pee 5.184140 
: x ch ete te Le x ie Tea a ae 2-56x3/4 |H538-ND 9.26 74.11 1/8x.462 |H257-ND 8.40 67.20 
x ; ; : x : ; 1/8x 650 |H258-ND 10.28 82.20 
6x3/4 |H805-ND 260 20.83 6x3/4 |H814-ND 9.54 76.32 4-40x1/4 | H542-ND@ 8.86 70.90 ‘Aluminum Large Flange Rivets 
8x3/8 |H806-ND 267 21.36 8x3/8 |H815-ND 7.84 62.74 4-40x3/8 | H544-ND@ 9.00 72.00 1/8x.275 |H260-ND 8.65 69.20 
8x1/2 | H807-ND 2.76 22.08 8x1/2 | H816-ND 8.16 65.28 : of 1/8x.400 |H261-ND 9.00 72.00 
8x3/4 |H808-ND 4.41 35.28 8x3/4 |H817-ND 9.95 79.63 A40 x12 Bee 8-10 72.82 1/8x 525 | H262-ND 11.00 88.00 
4-40x5/8 |H548-ND 9.19 73.54 Steel Rivets 
4-40x 3/4 |HS550-ND® 9.26 74.11 3/32 x.250 [H263-ND 873 69.80 
ana 3/32 x .375 |H264-ND 9.00 72.00 
Phi Ips Panhead Slotted Panhead 6-32x 1/4 |H554-ND@ 9.26 74.11 4/8x.212 |H265-ND 414 33.08 
Machine Screws Machine Screws 6-32x3/8 |H556-ND 9.43 75.46 1/8x.275 | H266-ND 4.64 37.12 
: : 1/8x.337 |H267-ND 5.22 41.76 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32x 1/2 |H560-ND@ 9.51 76.08 4/8x.400 |H268ND 5.30 42.36 
= aa 6-32x 5/8 | H564-ND 9.57 76.56 18x 526 | H269-ND_ 7.98 63.80 
rai 7 Digi-Key Pricing ii 
Digi-Key Pricing ce Steel Large Flange Rivets 
Digi-Keye Electronic Hardware Description | Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 6-32 x 3/4 | H568-ND 9.59 76.75 18x.275 |HO7OND 893 7140 
: pane 2-56x 1/4 |H130-ND%& 8.18 65.42 . i 
Kits come complete with a divided 256x414 [HBGO-NDt 639 51.12] |2POXI MISOWDR BR Se 6-32x1  |H572-ND 9.66 77.28 1/8x.400 | H271-ND 9.21 73.68 
plastic box for easy storage. 2-66x1/2 |H334-NDt 4.64 37.15 | | on : aa RCE 14.03 s9R6 3-32x1/4 |HS7END@ 9.17 73.34 178x525 | H272-ND 11.25 90.00 
2-56x 3/4 |H338-ND 8.62 68.93 : : : 
: GAOx1 [HSA-NDT 298° 25.81 | | GRXIE He oy tena Be2x98 ee OC 7882 Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 4-40x5/16 |H343-ND 2.55 20.40 x : ; 8-32x1/2 |H584-ND 9.04 72.34 
440x3/3 |H78i-ND 198 154 | |440x5/16 |H143-ND 2.46 19.68 HP-2©/39000 
and Washers a oo ARTS ote oe 4-40x1/2 |HI46-ND& 1.37 10.99 8-32x5/8 |H588-ND 9.46 75.70 
: : 4-40x5/8 |H148-ND 152 1214 : : 
Desc ea Diantkey Patan 4-40x5/8 /H348-ND 228 1824 | fre 370 2160 8-32x3/4 | H592-ND 9.42 75.36 
tion Part No. 100 1,000 | [4-40x3/4 |H350-ND 2.13 17.04 8-32x1 | H596-ND® 9.46 75.65 
7 32x14 |H354NDE 1.921596] |632x1/4 |HI54-ND& 1.89 15.12 
lox Nuts 6-32x5/16 |HI55-ND 1.54 12.34 10-32x1/2 |H600-ND 10.19 81.55 
No.2-56 JH212-NDte = 1.31 10.51) |682x5/16 | H355-ND = 2.10 16.80) | oe HIS6-ND§ 159 1272 ; } 
No. 4-40 |H216-NDtoe "93 744) |6-32x3/8 |H356-ND® 2.22 17.76 : ; 10-32 x 3/4 | H604-ND 10.20 81.60 
No. 6-32 |H220-ND@t&§ 1.44 1152] |6-32x7/16 )H357-ND 4.74 37.92 | [682x7/16 /HI57-ND = 1.65 13.20 
No. 8-32 |H224-ND@tx§ 1.95 15.60} |6-32x1/2 |H360-NDt 2.28 18.24 6-32x1/2 |H1G0-ND& 2.07 16.56 10-32x1 | H608-ND@ 10.38 83.04 
No. 10 - 32 |H228-ND #§ 1.98 15.84 6-32x5/8 |H364-ND@ 2.34 18.72 6-32x 5/8 |HI64-ND§ 2.58 20.64 
Internal Tooth Lock Washers 6-32x 3/4 |H368-ND@ 237 18.96 6-32x 3/4 |HI68-ND§ = 2.64 21.12 Digi-Key Pricing 
No. 2 H232-NDt&e 7.41 59.28] [6-32x1  |H372-ND@ 263 21.07 | [6-32x1  |H172-ND§ 2.29 18.34 Description| Part No. 100 1,000 
No. 4 H236-ND toe 97 7.78] |¢-32x14 |H376-ND 2.01 16.08 | |8-32x1/4 |HI76-ND 201 16.08 
No. 6 H240-ND@t&§ 1.13 9.07) |e ooyag |ugg0-NDt 215 17.23 8-32x3/8 |H180-ND& 2.15 17.23 Nylon Hex Nuts The HP-2 is the largest selling hand rivet 
Me a eeupee° 1a free 8-32x 1/2 |H384-ND® 2.85 22.80 8-32x 1/2 |H184-ND§ 2.27 18.19 2-56 H612-ND@ 10.55 84.38 tool in the industry. Its square shoulder 
S Flatiwach s : 8-32x5/8 |H388-NDt 2.94 23.52 8-32x5/8 |H188-ND% 2.50 19.97 4-40 H616-ND@ 10.50 84.00 fulcrum pin of cold-formed heat-treated 
jat Washers 8-32 3/4 |H392-ND@ 2.97 23.76 8-32x 3/4 |H192-ND§ 271 21.70 eal reso dodo. 86-40 steel prevents pin rotation that can 
No.2 Rage ND 2.70 21.60) |e3ox1 | Ha96-ND@ 3.23 25.87 | |8-32x1  |HI96-ND§ 3.23 25.87 ; Bug, 10.80 86. elongate the engaging holes and cause 
No. 4 H777-ND 2.81 22.46 8-32 H624-ND@ 11.06 88.46 premature tool failure in imitation tools. 
No. 6 H778-ND 97 7.78 10-32 x 1/2 | H400-ND® 3.75 30.00 10-32 x 1/2 | H200-ND§ 3.30 26.40 The HP-2 hand rivet tool sets up to 3/16” 
No. 8 H779-ND 1.30 10.37] | 10-32x3/4 |H404-ND@ 4.06 32.45 | | 10-32x3/4 |H204-ND§ 4.06 32.45 10-32 H628-ND@ 11.30 90.43 sigel tivetdiahd gomes wih (cur mounted 
No.10 — |H780-ND 1.62 12.96] | 10-32x1 |H408-ND@ 5.48 43.87) |10-32x1 |H208-ND§ 5.48 43.87 nosepieces (3/32”. 1/8". 5/32" and 3/16") 
a K Nei ae i and a service wrench. 
ae e é igi-Ke jon Hardware Kits 
Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits gi-Key® Ny’ HI001-ND...02.. eee $37.70 
Sizes #2, #4, #6, #8 and #10. 
Sizes #2, #4, #6, and #8. Sizes #6, #8, and #10. 1500 pieces total 200 Kit™/39001 
100 ee Seek othe ears denoted. 100 ees Ccehorine pat denoted. 100 pieces each The deluxe hand riveter. Kit includes the 
p Ps . PI P . of the parts denoted. HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
*1600-KIT-ND (Slotted)... .. $17.95 | §1601-KIT-ND (Slotted) .... .. $27.95 in popular sizes. 
+1602-KIT-ND (Phillips) ... . $17.95 '1603-KIT-ND (Phillips) . . $27.78 1604-KIT-ND (Phillips) ..... $53.94 
H1002-ND.........000.:eeseeees $68.12 
Metric Phillips, Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | 2EESs Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description Part No. 100 1,000] | Description PartNo. 100 1,000 Description! iRartiNo: LOO aaa 2000) Hawwuis 
M2 x 5mm H738-ND§ 672 53.76 ee Hie 2-56 x 1/4 | H700-ND* 6.87 54.96 
M2 x 8mm H739-ND§ 7.05 56.40 2-56x 1/2 | H701-ND& 5.28 42.24 | | No.2-56HexNut | H723-ND&k 4.99 39.94 
M2 x 12mm | H740-ND§ 5.90 47.23] | M2MetricHexNut |H761-ND§ 3.60 28.80 2-56 x 9/4 [EMMOZANEiKG 5.34 42.72 | | vo 4-40HexNut | H724-NDk 4.86 38.88 
Ma x5 H742.ND 5.94 47.52| | M3MetricHex Nut |H762-ND§ 3.84 30.72 440x 1/4 OND 4.13 93.02 
x 5mm § 4 | ‘ B is 4-40 x 5/16 | H704-ND& 5.79 46.32 No. 6 - 32 Hex Nut H725-NDt 6.84 54.72 
MSxcGmin LnPASAN DIS 6.60 52.80) | M4MeticHexNut [BU eS za +20 33.60 4-40 x 1/2 | H705-NDx 4.05 32.40 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 8.28 66.24 
M83 x 12mm H744-ND§ 6.90 55.20) | M5 MetricHex Nut /H764-ND 4.80 38.40 4-40x 3/8 | H782-ND 5.22 41.76 | | No. 10-32Hex Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
Lee nee SHINO: 11.83 90.62) | Mig Metric Hex Nut | H765-ND& 5.34 42.72 4-40 x 6/8 | H706-ND 4.41 36.28 
M3 x 25mm H746-ND§ 11.46 91.68 Gail Loui Waeh 4-40 x 3/4 H707-ND* 8.39 67.10 Internal Tooth Lock Washers 
split Loc! fashers e a 
M4 x 5mm H747-ND& 7.20 57.60 6-32x 1/4 | H708-NDt 6.54 52.32 | | No. 2Lock Washer | H728-ND&k 3.55 28.42 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48] | M2LockWashers |H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 x 5/16 | H709-ND Bee? 8008: |e alas Weel) H729-ND& 250 19.9 
M4 x 12mm H749-ND* 8.76 70.08) | M3LockWashers |H772-ND§ 4.26 34.08 6-32 x 3/8 | H710-ND 7.35 58.80 0. 4 Lock Washer Hae -° 7 
‘ 6-32 x 1/2 | H711-NDt 7.73 61.82 | | No. 6 Lock Wash H730-NDt 2.30 18.43 
M4x 20mm = |H750-ND& = 11.55 92.40] | tq tock Washers |H773-ND& 4.74 37.92 ea2;ais | Fee 3 adie eseiient aA 
M4 x 25mm H751-ND*« 12.60 100.80 x5) 5.5 . No. 8 Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
MS x6 H752-ND 10.56 84.43] | Me Lock Washers ea O° 4272 22x34 eNO 8.33 50.64 | | 0 40 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
ee : ; : M6 Lock Washers | H775-ND* 6.30 50.40 6-32x1__| H714-ND 6.64 53,09 | | NO 10 Lock Washer : 3 : 
Me orn LneésiseinlD) 10:80; “86:40 8-32x3/8 | H715-NDt 11.70 93.60 
4 Flat Washers 32 X H : .! Flat Washers 
MS x 12mm InbeiN) 12.60 100.80 8-32 1/2 | H716-NDt 13.56 108.48 
MS x 20mm H755-ND 17.70 141.60] | qyo Fat washers H766-ND§ 3.30 26.40 -32x5/8 | H717-ND 733. 5866 | | No.2FlatWasher | H733-ND* 2.30 18.43 
Staley Se tay [teremenee frees Some] | [tae [MY Ee Eel||teeramene [imo sm me 
x 8mm : . : ; 32 x i E : No.6 FlatWasher | H735-ND 3.66 29.28 
M6 x 12mm  |H758-ND& 21.60 172.80] | M4FlatWashers = | H768-NDx 9.66 29.28 10-32 x 1/2 | H720-NDt 17.10 136.80 | | \, 3 ratwasrer ONE 30 31.20 
M6 x 20mm H759-ND& 25.80 206.40] | MS Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4. | H721-NDt 20.82 166.56 : : : 
M6 x 25mm H760-ND* 27.60 220.80| | M6 Flat Washers H770-ND& 4.80 38.40 10-32x1 | H722-NDt 29.64 237.12 | | No.10FlatWasher | H737-ND 4.74 37.92 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and MS. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 
§1605-KIT-ND (Phillips) ............0...226. $59.95 | %1606-KIT-ND (Phillips) ................... $99.95 4 1607-KIT-ND (Phillips) ..........00..00065 $39.95 | t1608-KIT-ND (Phillips) ..........0...0.000. $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PC Test Points 


Features: ¢ Color keyed for visibility and quick identification 
* Economical choice for PC test point terminations * Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 
form loop for safe, non-slip testing * Space saving, ultra low 
and low profile designs ¢ High profile for difficult to reach 
applications » Suitable for high density packaging on .062” 
(1.57mm) and .093” (2.36mm) PC boards ¢ Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes * Plastic 
base strengthens terminal for positive holding power ° Ideal 
for reliable production testing and field service troubleshooting 


Fig. 1 Miniature 1.27 1.D. 


3.05 


Base | Digi-Key Price Each |Keystone 

Fig.| Color | Part No. 10 100 500|Part No. 
Red 5000K-ND .32  .30—.20 |5000 
Black | 5001K-ND .32 30 =.20 |5001 
1 | White | 5002K-ND .32 = .30 = -.20 |5002 
Orange | 5003K-ND .32 30.20 |5003 
Yellow | 5004K-ND +32 30.20 |5004 
Red 5005K-ND .32 31.21 15005 
Black | 5006K-ND .32 31.21 |5006 
2 | White | 5007K-ND .32 31.21 |5007 
Orange | 5008K-ND .32 31.21 |5008 
Yellow | 5009K-ND -32_ 31.21 {5009 
Red 5010K-ND .32 «31.21 |5010 
Black | 5011K-ND .32 «31.21 |5011 
3 | White | 5012K-ND 32.31.21 15012 
Orange | 5013K-ND 32.31.21 15013 
Yellow | 5014K-ND -32_ 31.21 :|5014 
4 Red 6043K-ND 1.48 1.24 .89 |6043 
Black | 6044K-ND 1.48 1.24 .89 |6044 


90.902 CERNRED MANUFACTURER 


Miniature ¢ Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 
* Designed for long life and durability * Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface 
area ¢ Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks ° Efficient, safe, board level testing. 

Compact ¢ Unique design provides exceptional strength and durability * Simplifies testing on dense SMT 
circuit boards ¢ Ideal for use with most standard probes, clips and hooks ° Efficient, safe, board level testing 


Fig. 1 Miniature Fig. 2 Compact 


105 > i 150 = r+ 
f i 112 I] 
040 : 
i | 
Cut Tape Tape & Reel 
Price Each Digi-Key Pricing Keystone 
Fig.| Description 50 250 500 | Part No. 1,000 Part No. 
1 | Miniature 5015KCT-ND 32 28 .23 | 5015KTR-ND 146.95 5015 
Compact 5016KCT-ND .30 26 .22 | 5016KTR-ND 136.55 5016 


SEATIEED MANUFACTURER 


Binding 
Post 


29.72 -+| 0.90, | 
+ 1826 = [546 


Base Digi-Key Price Each Keystone 

Fig. | Description Color Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 Standard Red 7004K-ND 4.62 4.32 4.19 | 7004 

1 Standard Black 7005K-ND 4.62 4.32 4.19 | 7005 

2 Economy Red 7006K-ND 5.61 5.24 5.09 | 7006 

2 Economy Black 7007K-ND 5.61 5.24 5.09 | 7007 

3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 13.73 12.82 11.45 | 6088 

3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 13.73 12.82 11.45 | 6089 

— | Dual Banana Plugs = 7021K-ND 11.34 10.59 6.89 | 7021 


3M Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum 


Complete with hose, 32” ~ 10 ft. (81.28cm ~ 3.05 meters), wand, crevice tool, 
crevice tool brush, dusting brush, needle nozzle, 3 year warranty. 
OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad Dimensions: Length: 17.80” 
(45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25” (23.50cm). Weight: 9 Ibs. 14 
oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally protected with automatic 
reset. Conducted RFI filtered (reduces EMI to be below FCC requirements). 
) S) Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical 
ye PEO applications color laser printers, color copiers and highly sensitive equipment. 
Type 2, Medium Particle: Designed to trap unwanted toner from copiers and 
laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


Replacement Wire 


3M Breadboard 
Jumper Wire Kit 


Length | Qty./ Digi-Key 
In. (mm) _| Pkg. Color Part No. 
0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND@ 
0.2 (5.08) | 200 Red 923345-02-ND@ 
j—Length_»} 0.3(7.62) | 200 | Orange | 923345-03-ND@ 
4 0.4 (10.16) | 200 | Yellow 923345-04-ND@ 
i 0.5 (12.70) | 200 Green 923345-05-ND@ 
6.35 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND@ $11.52 
t 0.7 (17.78) | 150 Violet 923345-07-ND@ per 
eas 0.8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND@ Pkg. 
0.9 (22.86) | 150 White 923345-09-ND@ 
1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND@ 
2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND@ 


Pricing 


* 350 wires * 14 different lengths * Wire 
is stripped * Leads bent 90° « Length is 
classified by color coding * Wire is solid 
tinned 22 gauge * PVC insulation 


3.0 (76.20) | 75 Orange 923345-30-ND@ 
Kit contains 25 each of 14 different | 49 (101.60)) 75 Yellow 923345-40-ND@ 
lengths. 5.0 (127.00) | 75 Green 923345-50-ND@ 
923351-ND .........0csceceeeeee $32.14 RoHS Compliant 
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3M AeCeE Board™ 


Lj] 600]f 
B 
FEATURES: 
° 0.1” x 0.1” (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 
and a wide variety of discrete components with lead diameters up to yl i 
.032” (.81mm) * Capacities range from 610 ~ 5424 tie points 24.13 
¢ Accommodate from 6 ~ 54, 14 pin DIPs * Separate distribution bases Tip —o 


for power, ground and signal lines * Molded alphanumeric grid for faster, 

easier tie point identification * Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire ¢ Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals * Durable baseplates keep boards 
stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Total 

DIP Base Dim. Total | 5-Tie 
AxCxE | Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding | Digi-Key Price 
Model (Size) A B Points | Term. | Posts | Part No. Each 
354 54 (14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) | 5424 768 922354-ND 122.99 
345 45 (14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) | 4520 640 4 922345-ND 110.27 
336 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) | 3648 512 4 922336-ND 80.10 
327 27 (14-Pin) | 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) | 2712 384 4 922327-ND 77.20 
318 18 (14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) | 1824 256 3 922318-ND 48.19 
309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 27.57 
306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 24.47 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-in Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, or 
for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 
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Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 | Part No. SPECIFICATIONS 
Electronic Vacuum Cleaner, 115 VAC, 5.0A_ | SCP148-ND 245.68 229.31 | SV-497AJM 
Electronic Vacuum Cleaner, 220 VAC, 2.5A | SCP288-ND NEW! 269.45 251.49 | SV-497ABF SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 12.10 11.30 | SV-CS1 2.25” x 6.50" x .32” 2.25” x 4.90" x .32” 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 25.34 23.65 | SV-SPF1 Size: k : i ” 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 13.98 13.05 | SV-MPF2 — (2.15mi x1 654 0mm x6.1Smim) "| (SZ.1 bmi x 124.46mm x61 Smm) 
Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners Plug-In Tie-Points: 840 610 
30” Hose, Stretches to Approximately 10” SCP230-ND 39.38 —TSV-SH32 Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 
50” Hose, Stretches to Approximately 16” SCP231-ND 65.50 — | SV-SH50 
NEW! Accessories NEW! SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Dusting Brush SCP289-ND 11.10 —] SV-DBSD1 Price Digi-Key Price 
Needle Nose Nozzle SCP290-ND 10.25 — | SV-NN Terminals Each Terminals Part No. Each 
Curved Wand Nozzle SCP293-ND 13.44 — | SV-WA2 
Power Cord, 115 VAC SCP291-ND 18.20 — | sv-Pci5 Alloy 770 923252-ND 25.84 Alloy 923253-ND 15.19 
Power Cord Recept. with Filter, 120 VAC SCP292-ND 67.74 — | SV-PCR3 Gold (10m) 923748-ND 81.65 Gold (10m) 923749-ND 82.60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1%-/5 3 Prototype Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical tools for assembling circuit components and to connectors * Pads on board and bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin I/O connector * Accepts Vector's press 
cost effective alternatives to custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for edgeboard connection terminals for wiring and soldering * Holes are .042" (1.07mm) diameter or 0.1" (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick 


prototyping, while Circboards are ideal for cutting down to smaller board sizes. epoxy glass material, gold/nickel contacts »* Universal mounting bracket and card guide included * Layout planning 
* Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) diameter (.043" [1.09mm] on V1018 and V1029) © Ejector Hole * Plating: sheets and instructions included * Plugs into any IBM AT slot with dual connectors (AT unit only) * Pads for mounting 
Gold/Nickel * Board Material: Epoxy Glass Composite. dual, row 0.1" (2.54mm) spaced header (AT unit only) 

PC/XT and AT Expansion Units: Circbords™: * .042" (1.07mm) diameter holes on 0.1° (2.54mm) grid © 1/16" (1.59mm) thick, epoxy glass composite 


* Marked edge contact identification »* Gold plated edge contacts on 0.1" centers » Power and ground buses terminate boards ¢ Flame retardant »* Etched copper patterns are solder plated. 


Edge 16- Accessories 
Contacts Dimensions Pin Connectors 
General Purpose f PCB Spacing Inch (cm) Dip | Digi-Key Price Each Solder | Wire Card Card | Vector 
PC/XT A AT/ISA Pattern} No. | Inch (mm) A B Cap.| Part No. 1 10 25 Tail Wrap |Extender| Racks | Part No. 
| 
A A General Purpose Plugboards 
a $1020 
attaches here A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1129-ND® 33.38 29.35 26.05 | V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 3662-2 
B1/B1 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 45 | V1018-ND 41.44 36.44 32.34} V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52] 3662-9 
A 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 | V1017-ND® 23.00 20.23 17.95 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52| 3662-5 
A 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1016-ND 25.84 22.72 20.17 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3662 
H 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1023-ND 30.01 26.39 23.42 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3682-2 
Circbord , D 156" | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 12 | V1020-ND 27.63 24.29 21.56 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3677-2 
Ircbords S-100 Multibus 44 
E (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 | V1128-ND 38.02 33.43 29.67 | V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 4112 
E 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 | V1031-ND 30.92 27.19 24.13 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52| 4112-4 
E 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 | V1032-ND 28.03 24.64 21.87 | V1062 |V1196| — _ 4112-5 
D 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 | V1019-ND 33.38 29.35 26.05 | V1062 |V1196 | V1080 | V1053 | 3677 
H 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1130-ND 50.38 44.29 39.31 | V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 3682-4 
| 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 | V1131-ND 41.44 36.44 32.34} V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 3662A6 
A 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1027-ND® 31.09 27.33 24.26 | $1364 |V1061 | V1079 |V1050-52| 3719-1 
B1 72 -100 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 | V1029-ND 44.04 38.72 34.37 | $1364 |V1061 | V1079 |V1050-52] 3719-6 
Bare Board Pad per Hole Buses only _ (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 | V1132-ND 27.28 23.99 21.29} $1364 |V1061 | V1024 | V1050 | 4066-4 
A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1028-ND 34.51 30.34 26.93 | $1364 |V1061 | V1079 | V1053 | 3719-4 
PC/XT (Standard Bus) 
D Abe 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 | V1111-ND 31.85 28.00 24.85 | $2284 — | V1115 |V1050-52) 4610V 
g A 56 @ 48) 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 | V1112-ND® 30.03 26.40 23.43 | $2284 — | V1115 |V1050-52| 4610-1 
B1/B2 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 | V1114-ND 44.04 38.72 34.37 | $2284 — | V1115 |V1050-52] 4610-3 
a AT/ISA E, ion Unit: 
Q q g g a iJ 7 ‘xpansion Units 
eae j 100 
3 Hole Solder Pad 3 Hole with lage/Gnd. c (XT) 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 84 | V1036-ND 52.03 45.75 40.60 | $1314 — | V1025 _ 4613-1 
Zig Zag Planes (2.54) 
7 62/36 -100 
1 (AT) (2.54) 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — | V1041-ND 79.48 69.88 62.02 = — | v1026 _ 4617-3 


CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 


G 3.00 (7.62) | 3.50(8.89) | — | V2018-ND 575 5.06 449, — | — | — —  }8022 
- 3.94 (10.01) | 6.30 (16.00) | — | v2017-NDO 34.03 2992 2656 — | — | — —  }8021 
G 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 15 | V1035-ND 21.64 1903 1689] — | — | — —  |}8019 
Continuous Interleaved Buses Ground Plane D 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 | V1044-ND 23.00 20.23 17.95 _ = _ - 8001 
Buses H 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 | V1045-ND 25.33 2228 19.77) — | — | — —  }8o02 
K 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1046-ND 25.30 2224 19.74) — | — | — —  }8003 
] 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1047-ND 27.63 2429 2156] — | — | — —  }8004 
B2/B2| — — | 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66)| 154 | V1048-ND 47.03 41.35 36.70) — | — | — —  |8006 
Bad 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1049-ND 27.61 24.28 2155] — | — | — —  }8007 
D 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 21 | v1021-ND 22.04 1938 17.20) — | — | — —  |3677-6 
K/K 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 | V1034-ND 26.39 23.20 2059) — | — | — — | 45P80-1 
Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder B2/B2 10.60 (26.92) | 10.60 (26.92)| 275 | V1001-ND 6166 5421 4811; — | — | — — — |106P106-1 
= 18.00 (45.72) | 10.69 (27.15)| — | V1116-NDt 157.98 138.88 123.26) — | — | — —  |106P180-4 
B2/B2 12.86 (32.66) | 4.00 (10.16) | 124 | V1117-ND 44.03 38.71 3435] — | — | — —  |}s8ot0 
B2/B2 11.00 (27.94) | 9.20 (23.37) | 283 | V1118-ND 64.06 56.32 4999] — | — | — —  }8012 
PC BOARD PATTERNS S-100 Prototyping Boards 
A _| Edgeboard Contacts Only 125 
B2/B2 |50/100 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 80 | V1134-ND 50.03 4399 39.04 — | — | — — | 8801-6 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses (3.18) 
B2 | Pad Per Hole Only VME CIRCBORD Prototyping Boards 
C | Buses Only Around Bare Board BI 3.94 (10.01) | 6.3(16.00) | 35 | v1222-ND 20.69 18.20 1615; — eee | |! oes — | €160-3u-1 
D | 3-Hole Solder Pad W/Buses ] 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 45 | V1223-ND 29.90 26.29 2334, — ae — | E160-3U-3 
E | 3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses and Ground Plane B1 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 100 | V1226-ND 36.82 32.37 28.73 = _— _— — | E160-6U-1 
F | Voltage/Gnd. Planes L 6.3(16.0) | 3.94(10.01) | 20 | v1224-nD 32.74 28.79 2555 — | — | — — |4614 
G | Buses Only - 2 Sides Bt | _ 6.3(16.0) | 3.94(10.01) | 30 | v1225-ND 32.01 2815 2498) — | — | — — | 4614-3 
fa | antsaeaved Buses D 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 50 | v1228-ND 36.02 3167 2811] — | — | — — | 4615 
BI 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 | V1229-ND 43.72 3844 3411] — | — | — — — |£220-6U-1 
| | Clearance-Hole Ground Plane 
C 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140} V1230-ND 5063 4452 3951) — | — | — — — |£220-6u-2 
J_| Voltage/Ground Planes F 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168 | V1231-ND 33.38 2935 2605} — | — | — — | £220-6u-3 
K_| Pad-Per-Hole Only F 11.02 (28.0) | 14.44 (36.68)| 348 | V1232-ND 75.95 66.77 5926) — | — | — — | £280-9U-3 
L | 3-Hole Solder Pad 
@ RoHS Compliant t V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 4 V2017-ND has .05” spacing with plated-thru holes. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2285 


5°58 Circuit Board Accessories Card Extenders 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


. . | . : Current rating: 5A @ 108°F temperature rise 

An excellent selection of socket pins, terminals, tools and accessories is available for all Vectorbord patterns, Voltage rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are gold/nickel plated .000010" gold over .000050” nickel 
sizes and hole diameters. Perfect for breadboarding or prototyping using Vectorbord® plugboards™. Connector contacts: Gold inlay .000030” thick, on CA725 copper/nickel alloy base 

Board: epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per MIL-P-13949. 


51 


51 1.60 i 
i ime” S| Ne 
Uy Terminal . oa 
7 T68: 15.88 
T68: 20.32 Vector Card Extenders are specifically designed to 
1.07 provide in-system testing of functioning circuit boards. 
T44 Series 
Miniwrap 
Terminal Contacts Dimensions 
Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each Vector 
46 2.41 Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10° | Part No. 
1.07I-=_+ (Ref.) 
0.86 44 22 .156 (3.96) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) - V1024-ND 42.04 36.96} 3690 
[ Jase 44 22 .156 (3.96) 4.5 x 11 (11.43 x 27.94) |RCA Cosmac|V1080-ND 56.33 49.52 3690-6 
0.46 E84 36/62 | 18/31 100 (2.54) 6.7 x5.6 (17.02x14.22)| IBMAT |V1026-ND 80.06 70.39} 3690-26 
Wcopper alloy 72 36 -100 (2.54) 4.5 x 11.5 (11.43 x 29.21) _ V1143-ND 75.33 66.23 | 3690-2 
60/86 | 30/43 | .1/.156 (2.54/3.96)| 12x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus! |V1095-ND 124.05 109.06 | 3690-18 
955.60 56 28 .125 (3.18) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) SDTI V1I115-ND 49.96 43.92 | 3690-16 
r 2.54 “4.07 7 100 50 _ Hgt. 7.5 (19.05) S-100 V1144-ND 80.06 70.39 | 3690-12 
Install on circuit boards as an alternative to etched Prepu nched 
bus lines. 


Insulating Boards 


* Epoxy glass, except as noted 


Fig. 12 
Cutter Detail 


Makes insulating rings around pre- Dimensions - Inch (mm) Board Digi-Key Price Each Vector 
punched holes to insulate terminal points. Width x Length Thickness Part No. 1 10 25. | Part No. 
Micro-Vectorbords® — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
4.5 x 17 (114.30 x 431.80) 062 V1005-ND$ 15.03 13.22 11.73 | 169P44XXXP 
4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) .062 V1043-ND$ 8.14 7.16 6.35 | 64P44XXXP 
4.5 x 17 (114.30 x 431.80) 062 V1004-ND 21.60 19.00 16.86 | 169P44WE 
8x 17 (203.20 x 431.80) 062 Vv1007-ND 33.43 29.40 26.09 | 169P79WE 
8.5 x 17 (215.90 x 431.80) .062 V1011-ND 30.58 26.88 23.86 | 169P84WE 
— - 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) .062 V1012-ND* 36.31 31.92 28.33 | 169P84WEC1 
, ee Pkg. Digi-Key Price Each | Vector 4.5.x 6.5 (114.30 x 165.10) | .062 V1042-ND 8.10 7.12 6.32 | 64P44WE 
ig: | Deserintion Oty EerartiNo® i LOM |EerNu: 4.5 x17 (114.30 x 431.80) | 062 V1002-NDF 14.07. 1237 ~~ 10.98 | 169P4a 
1_| Slip-On Contacts for Tab-To-Wire Connection 50 V1065-ND 149.66 131.57] T120-1/50 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) 062 V1003-ND*t 26.23 23.06 20.47 | 169P44c1 
Lo-Profile IC Socket Pins for .055” (1.40mm) 8x17 (203.20x 431.80) | 062 V1006-ND 36.82 32.37 28.73 | 169P79 
2 : x17 ( ) t 
Dia. Holes, Wrap Post . 100 | __V1058-ND 34.89 _ 30.68 | R31/C 8.5 x17 (215.90 x 431.80) | .062 v1008-NDt 31.40 27.60 —-24.50 | 169P84 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 8.5.x 17 (215.90 x 431.80) | .062 V1009-ND*+ 42.68 37.52 33.30 | 169P84c1 
3 Dia. Holes, Wrap Post 100 V1059-ND 43.66 —_ 38.39| R32/C 10 = 
To-Profile IC Socket Pins for 042" (107mm) x17 (254x 431.80) | 062 Vi013-NDt 45.10 39.65 35.19 | 169P99 
Dia. Holes, Wrap Post 4000 V1060-ND 325.78 286.40 R32/M 10 x 17 (254 x 431.80) .062 V2019-ND 45.10 39.65 35.19 | 169P99WE 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 6.5 x 4.5 (165.10 x 114.30) .062 V1119-NDT 8.10 7.12 6.32 | 64P44 
.025” (.64mm) Sq. Posts 100 Vv1071-ND 12.01 10.56 | T44/C 4.5 x 8.5 (114.30 x 215.90) .062 V1120-ND 12.79 11.25 9.99 | 84P44WE 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 6x 17 (152.40 x 431.80) .047 V1122-ND 21.09 18.55 16.46 | 169P59-047 
- we Lean) Sa. Foss 7 5 1000 Vv1072-ND 62.77 55.19|T44/M 6 x 17 (152.40 x 431.80) .031 V1123-ND 21.59 18.98 16.85 | 169P59-032 
eries Bifurcated Miniwrap Term. wit 6x17 (152.40x 431.80) | 062 V1124-ND$ 16.73 1471 13.05 | 169P59XxXP 
ee eam) Sa. Snap — 100 | _V1077-ND 11.14 _ 9.80 T68/C 4.5.x 17 (114.30 x 431.80) | .062 V1126-ND* 21.09 18.55 16.46 | 169P44WECt 
025” (.64mm) Sq. Posts 1000 V1078-ND 65.67 _57.73|T68/M 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1127-ND§ 22.08 19.41 17.23 | 169P44C2 
T68A Series Miniwrap Terminal 1000 V1110-ND. 122.65 107.83 | T68A/M Vectorbords — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
5A | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts 1000 V1073-ND 108.64 = 95.51 | T46-4-9/M 
5B | Press-In Terminals with 025” {Samm Se Posts 100 | _v1074-ND 1254 11.03|T46-5-9/C 48 x17 (121.02 481.80) | 062 WADING) 31.96 28.10 28.94 | TOHAEWE 
Trifurcated Klipwrap Terminals with 8.51 x17 (216.15 x 431.80) | _.062 Vi015-ND 49.03 43.11 38.26 | 170H86WE 
«[_.025" .64mm) Sq, Posts too | v1075-ND 16.73 14.71 |T49/C 8.5.x 8.5 (215.90x 215.90) | 062 V1121-ND 28.26 24.85 22.06 | 85HB5WE 
Trifurcated Klipwrap Terminals with 4.8.x 8.5 (121.92 x 215.90) | 062 V1125-ND 17.04 14.98 13.30 | 85H48WE 
025” (.64mm) Sq. Posts 1000| _V1076-ND 147.66 129.81 | T49/M Vectorbords — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 
7 |_.042" (1.07mm) Dia. Holes, Gold tooo! V1054-ND -—«145.42-101.20/ KeaayM 4x 6.5 (101.60 x 165.10) | .037 V1140-ND 25.30 22.24 ~— 19.74 | 126M76-032 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 4x17 (101.60 x 431.80) .037 V1141-ND 23.00 20.23 17.95 | 336M76-032 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin 1000 V1055-ND. 69.05  60.71|K24C/M 4x17 (101.60 x 431.80) .037 V1142-ND* 23.00 20.23 17.95 | 336M76-032C1 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, Vectorbords — Holes .025” (.64mm) Diameter; .079” (2mm) Grid 
8 .042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin 100 V1069-ND 11.10 9.76 | T42-1/C 
Wiicro-Klip Term. for 1/16" (60mm) Boards, 3.94 x 6.3 (100 x 160) 037 v2015-ND 13.92 12.24 10.87 | 47078WE 
-042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin 1000} _V1070-ND 53.27 46.84] 742-1/M Material: $ Phenolic * Copper clad, 1 side. § Copper clad, 2 side. + Epoxy Glass Composite 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes 
(use with Micro-Klip) 100 V1171-ND 18.40 16.18 | K32/C 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes I it 
(use with Micro-Klip) tooo] v1172-ND 161.14 141.67|K32/M Slit-N-Wrap Tool and Wires 
9 | Rolled Flange Eyelet 500 V1066-ND 34.51 30.34 /T123/500 , stein 
Mini-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards with + No Pre-cutting or Pre-stripping 
to |_.082” (1.574mm) Dia. Holes, Tin 100 | _vt067-ND 11.41 10.04|T28/¢ * Fast, reliable, spool fed wire 
Mini-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards with * Slits and opens insulation exposing bare wire before wire is wrapped 
062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin 1000| _V1068-ND 60.86 _53.51 | T28/M on post, forming actual wire wrapped gas tight joint as tool is rotated. 
11_| Bus Strips With Round Punched Holes 10 V1064-ND 11.33 9.96 | T107/10 
Pad Cutter Tool with Handle, .040” (1.02mm) Holes Digi-Key Price |Vector 
12 for Copper Clad Boards . 1 V1056-ND 64.30 56.53 | P138A Description Part No. Each |Part No. 
ro tata ont -040" (1.02mm) Holes P ioeeNG #94. -sr67| pian Man Siit-N-Wrap Tool (#28), Includes Bit, 50’ (15.24m) Roll of Green Wire.....]V1081-ND 232.21 |P184-1 
% placement Wirewrap Bit #28 V1083-ND 75.82 |02/1 
14 | Hand Insertion Tool for T44 . V1098-ND 28.01 24.63} A13 Replacement Wirewrap Bit #30 V1084-ND 57.62 |04/1 
14 | Hand Insertion Tool for T68 . V1099-ND 29.76 26.16} A13-1 = = = 
15 | Hand Insertion Tool for T42-1 V1101-ND 32.49  28.56/P149 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Gree --|V1085-ND 28.79 |W28-6AU 
46 | Hand Insertion Tool for K24A, T: V1103-ND 78.28  68.82|P133A. 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red... ..| V1086-ND 22.35 |W28-6BU 
17 | Hand Insertion Tool for R31, R32 . V1104-ND 132.31 116.32|P158 150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Blue .... ..|V1087-ND 24.84 |W28-6DU 
— |Hand Insertion Tool for 728 . i 2020-ND 89.74 78.90|P91A 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire White ..| ¥1088-ND 24.84 |W28-6EU 
13 | Die for R32 Socket Pins . V1106-ND 73.07. 64.24/D9 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow. . | V1089-ND 24.84 |W28-6FU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2286 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Kes Card Racks 


=LECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Designed in accordance with EIA standard, 
these 19” (48.26cm) subracks are compatible 
with Vector prototyping boards. All racks are 
adjustable in both height and depth and can be 
used with snap-in, plastic or metal card guides. 
Available in kit form (CCK) or fully assembled 
(CCA) all models feature brushed aluminum 


CompactPCl® Card Racks 


The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It is electri- 
cally a superset of desktop PCI with a different physical form factor. CompactPCl 
utilizes the Eurocard form factor popularized by the VME bus. Card racks for 
CompactPC! Bus come completely assembled with card guides. Plug-in power 
supply and backplane are ordered separately. Standard 3U and 6U heights available 
with 4 or 8 slot card configurations. 


Note: Vented top and bottoms are not included. 


construction with a full line of prototyping boards, V1050 and Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
arenes an baatplals ae Card racks V1053 Description Width Depth Hot. Part No. 1 10 25__| PartNo. 
include nylon snap-in card guides. 
Y P 9 Card Rack cPC! | 7.4 (18.80) 12 (30.48) | 3U V1174-ND 161.14 _ — | CCA27-36-00 
Card Size Range Size Inch (cm) Guide Mnt.| Mat- | Digi-Key Price Each Vector if is 
Inch (cm) Wx H Width x Depth |Hgt.*| Method | erial | Part No. 1 10 Part No Card Rack cPC! | 19 (48.26)  10(25.40) | 6U V1178-ND 227.94 200.39 177.85 | CCA28-84-00 
3,00-5.00x4.5 49.00 x 9.00 aii aes a FP cote 15840 |cexiosien Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total 2003-ND 10.28 9.04 8.03 | HD91 
(7.62-12.70 11.43) | (48.26 x 22.86) mapa yin 5 : ; Card Guides Snap-In Style for Above Racks v2008-ND 2.06 1.81 1.61 | 3250-0001-01 
eee * A hoe oe 3U | Snap-in | Nylon | V1052-ND 180.18 158.40 | CCK13S/90 
.97-17.78 x 11. .26 x 22. Cc 
: ompactPCl® Backplane 
pol O0e aS eae 3U | Riveted | Zinc | V1050-ND 362.18 318.40 | CCA13M/90 p p 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) Features: * Backplane design is compliant with the CompactPC! specification 
8.60-10.1x4.5 49.00 x 12.00 1.0 * CPUslot is on the right * A Drive connector for Peripheral Power is 
(21.84-25.65 x.11.43)| (48.26 x 30.48) 3U | Snap-In | Nylon | V1053-ND 229.32 201.60 | CCA14S/90 provided * A 4-pin Connector is provided for 12VDC fan connection 
- Digi-Ke Price | Vector 
io pets : 42) ee 7 a 5U | Snap-in | Nylon | V1148-ND 237.67 208.95 | CCA17S/90 Description eee es leo 
.84-25.65 x 20. .26 x 30. 
% Backplane for CompactPCI, 8 Slot, 6U |V1184-ND 1636.18 | CPCIBP8-6-64 
ea 18:00 8:00 7U | Snap-In | Nylon | V1149-ND 200.20 176.00 | CCK100S/90 
(10.16-21.59 x 25.40)| (48.26 x 22.86) 
45X65 19.00 X 9.00 Guide 
3U Alum. | V2001-ND 214.03 188.16 | CCA13C/90 
(11.43x 16.51) | (48.26 x 22.86) Plate VM E Card Racks SO 
* > : : ‘i CL > 
3U = 5.25" (13.34cm); SU = 8.75U (22.23¢m); 7U= 12.25" (31.12em) Vector VME Subracks are designed for 19” systems based on ASS 
A the DIN 41914 standard. Card Racks come in either completely 2 
Card Rack Accessories assembled (CCA) or kit form (CCK). Card Guides are ordered 
Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for PCB cards to separately. Vector backplanes are designed to meet VME bus Spec 
slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount versions (comes with Rev C1 and Rev D. 
hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. Guide 
a 5 Mount | Mat- | Digi-Key Price Each Vector 
wi Length | Digi-Key Price Each Vector Card Size Rack Size | Hgt. | Method | erial | Part No. 1 10 | Part No. 
Description Inch (cm) Part No. 4 10 Part No. 
A: bled Rack: 
Grab Handle w/ Hardware for Card Racks allah 
5.25” (13.34cm) and 8.75” (22.23cm) height = V1161-ND 13.81 12.15 |HA12 3U x 160mm 19” x 9.27 3U | Snap-In | Nylon | V1212-ND 204.28 179.59 | CCA160-3U 
Ejector Handle w/ Hardware for Cards (4 pcs./bag) — V1162-ND 11.03 9.70 | HA9/4 3U x 220mm 19"x11.63 | 3U | Snap-In | Nylon | V1214-ND 219.26 192.76 | CCA220-3U 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack 16.85 (42.80) | V2002-ND 8.28 7.28 | TS169 6U x 220mm 19" x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | Vi215-ND 219.77 193.20 | CCA220-6U 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack 20.85 (52.96) | V2005-ND 9.19 8.08 | TS209 Kitted Racks 
Hardware Kit for Backplane Connector (42 pes./total) ed \V2006-ND 13.52 11.89) HD34 3U x 160mm 19” x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | V1217-ND 213.21 187.44 ] CCK160-3U 
Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pcs./bag) = v2007-ND 715 6.29 | NT4-7PA 3U x 220mm 49"x 11.63 | 3U | Snap-in | Nylon | V1218-ND 200.36 176.15 | CCK220-3U 
Flat Head Screw 4-40 THD for T-Struts (25 pcs./bag) .25 (.64) V2004-ND 6.44 5.67 | SC4-27/25 Card Guide 160mm Nylon Snap-in Mount, (Pkg. of 12) V1220-ND 2.46 19.75 | Cal-160/12 
Bracket Kit for T-Struts = v2000-ND 11.28 9.92 | BRI6A Meee ical acre 
: : Card Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12)............. V1221-ND 26.85 23.60 | CG1-220/12 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 2.89 (7.34) | V1151-ND 27.30 24.00 | CG2-45P 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1153-ND 25.63 22.53 | CG2-65P 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1156-ND 26.06 22.92 | CG2-80P 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 8.14 (20.68) | V1160-ND 26.48 23.28 | CG2-95P VM E/DIN Backplanes Bolts 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 3.17 (8.05) | V1150-ND 16.56 14.56 |CG2-45S Vector Monolithic Series back planes are designed to meet VMEbus 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1152-ND 14.60 12.84 | CG2-65S Specification Rev C1 and Rev D. All termination is placed inboard of the 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1155-ND 21.46 18.87 | CG2-80S two end connectors to allow the maximum number of slots (21) in a 19” 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 8.43 (21.41) | V1158-ND 18.60 16.36 | CG2-95 RETMA rack. Decoupling capacitors are provided at the ends. The resulting 
7 improved power distrubution as well as signal shielding in ground layers 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | Vi157-ND 36.22 31.84 | CG2-80M creates a high performance back plane with low signal cross talks. Press- 


PCI Development Boards 


For fast development of adapter card to PCI bus. 
P/N V1163-ND Features: 


* Multilayer board contains pad per hole patterns * Power and ground accessible throughout the board For use in 5 
Volt or 3.3 Volt applications * For use with Vector prototype accessories. 


fit 96-pin DIN connectors are used. The “P” series which uses a 10-pin 
power block or “bug” and #6-32 hardware or the “M” series which uses a 
combination of power bugs and Mate-N-Lok connectors. 


Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. 1 10 | Part No. 
5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1200-ND 748.26 657.81 | VMEBPO5P11 
12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1203-ND 1378.25 = 1211.65 | VMEBP12P11 


Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. 1 10 25 Part No. E 
r nnector 

PCI Plugboard +5V or 3.3V, Pad Per Hole, PTH V1163-ND 261.83 230.18 204.29 | 4624-3 dgeboa d Co ec o s 

PCI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bit V1167-ND 368.37 323.84 287.41 | 3690-34-3V 96 P in Di n 

PCMCIA Extender Test Card for Type Il or Ill Slots | V1170-ND 155.61 136.80 121.41 | 3690-35 * Connector Material: Glass filled polycarbonate 

* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
0 Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
For 1/16 
Edgeboard Connectors fan ite jane Part No. 1 10 25 _|PartNo. 
Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass filled dially!, P.C. Boards Right Angle PC Mount Female V1233-ND 17.25 15.17 13.47 | REQGFSR 
Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10 Wrap Tail Type Insulator Material: Phenolic, A j 
UL-94V-0 or Glass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0 Right Angle Wire Wrap Female Wisvatly 22.08 19.41 17.23: | REQGFWR 
Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper Contact Plating: Right Angle PC Mount Male V1235-ND 12.10 10.64 9.45 | RE96MSR-062 
000010” gold over .000050” nickel Test Voltage: 650VAC Rated Current: 3 Amps f 4 . 
Contact Res. Drop: 30 Mv Maximum @ rated current Insulation Resistance: 5000MQ, Ue Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 12.99 11.43 10.14 | RES6MSR-125 
min. @ 500VDC Solder-Eye Wire-Wrap Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 23.88 21.00 18.64 | RES6MWR 
Cirs. No. Of | Termination | Mounting | Digi-Key PricelEach Vector Straight Wire Wrap Female V1237-ND 13.80 12.13 10.77 | RE96FW 
In. (mm) _| Contacts Type Ears Part No. 1 10 25 | Part No. Straight Wire Wrap Male V1238-ND 15.18 13.35 11.85 | RES6MW 

-100 (2.54) 72 Wrap Tail Center | V1061-NDt* 22.82 20.07 17.81 | R636-1 A | 

“156 (3.96) 44 Solder Eye Flush V1062-ND+t 4713 1506 1337 | R644 Straight PC Mount Female (AutoBus) V1239-ND 22.46 19.75 17.53 | RE96FABG 

-156 (3.96) 44 Wire Wrap Flush V1195-ND 13.38 11.76 10.44 | R644-3F Straight PC Mount Female V1234-ND 13.61 11.97 10.63 | REQ6FSD 

-156 (3.96) 44 Wire Wrap Center | V1196-ND 13.38 11.76 10.44 | R644-3C Straight Press-Fit Female V1240-ND 9.19 8.08 7.18 | RES6FSP 
t Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025” (.64mm) Square Straight Press-Fit Wire Wrap Female V1241-ND 14.94 13.14 11.66 | RE96FWP 
tt Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(to91) 2287 


Twin 
Industries 


Breadboards are commonly used for prototyping because they allow you to quickly build temporary circuits without 
soldering. Twin Industries premium quality solderless breadboards have aluminum ground plates for high speed and low 
noise, and a color coding Letter/ Number labeling scheme to assist in circuit layout and debugging. In addition, there are 


binding posts for convenient attachment of power sources, or input and output signals. 


6.496 (165) 
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Solderless Breadboards 


RoHS 


cemrciaet 


® 


Dimensions in Inches (mm) 
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General Purpose 
Prototyping 
Boards 


High quality prototyping boards for use in 

hardware development, rapid prototyping, and 

wire wrapping projects. 

Features: 

* FR4 glass epoxy material, 0.062” thick 

* High temp laminate for lead free boards 

*Grid holes spaced on 0.1” x 0.1” (2.54mm x 
2.54mm) centers 

* Hole size .042” (.035” plated) 

* PTH = Plated Thru Hole 

+ NP = Non-Plated 


Operating Temperature: 
Standard: 140°C; Lead Free: 170°C 


Eales 
7.28 (185) a] E| Digi-Key Price Each | Twin Industries 
6.496 (165) Ie a Description — Inch (mm) Part No. 1 Part No. 
i EEE Fig. 1 - 7100 Series — Unclad (No Copper) — RoHS Compliant 
indus OO OD ead 4x5 (101.6 x 127) 438-1019-ND 473 4.16 | 7100-45 
TW-EAL1028 Ya__vb oe L L 4.5 x6.5 (114.3 x 165) 438-1037-ND 8.37 7.36 | 7100-4565 
[Sa Sees Se et Ds | eles 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 062” Holes 438-1034-ND 8.37 7.36 | 7100-062-4565 
a] e| 4.5x8.5 (114.3 x 216) .062” Holes 438-1035-ND 12.65 11.12 | 710-062-4585 
ele 4x10 (101.6 x 254) 438-1036-ND 10.10 8.88 | 7100-410 
T0 x 10 (254 x 254) 738-1020-ND 23.66 20.80 | 7100-1010 
10 x 20 (254 x 508) 438-1021-ND 45.50 40.00 | 7100-1020 
Fig. 2- 8000 Series — Plated Thru Hole, Double Sided 
4x5 (101.6 x 127) 438-1022-ND 13.78 12.412 ] 8000-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1051-ND® 14.47 12.72 | 8000-45-LF 
70 piece kit contains: 5 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8", 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1040-ND 21.84 19.20 | 8000-4565 
* 140 piece kit contains: 10 of each; 5”, 4”, 3", 2”, 1”, 0.9", 0.8", 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1060-ND® 22.93 20.16 | 8000-4565-LF 
6.3 x 3.9 (160 x 100) 2mm Pitch 438-1038-ND 25.21 22.16 | 8000-2MM-3U 
oF 7 5 ; 4x10 (101.6 x 254) 738-1039-ND 26.39 23.20 | 8000-410 
; - Digi-Key Price Each | Twin Industries 4x10 (101.6 x 254) Gold Plating Over Copper 438-1050-ND@ 2776 24.40 | 8000-410-LF 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 10x 10 (254 x 254) 438-1023-ND 61.88 54.40 | 8000-1010 
830 Tie-Points 438-1045-ND 8.73 7.99 | TW-E40-1020 10 x 10 (254 x 254) 438-1059-ND® 64.97 57.12 | 8000-1010-LF 
1 — — 10 x 20 (254 x 508) 438-1024-ND 116.48 102.40 | 8000-1020 
830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit 438-1046-ND 13.44 12.29 | TW-E41-1020 Fig. 3- 8100 Series — Plated Thru Hole, GND Plane 
; 830 Tie-Points with 70 pes. Wire Kit 4x5 (101.6 x 127) 438-1025-ND 13.78 12.42 | 8100-45 
ime anyon es 4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1052-ND® 14.47 12.72 | 8100-45-LF 
and Binding Post 438-1047-ND 19.74 18.05 | TW-£41-102B 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1042-ND 21.84 1920 | 8100-4565 
F 2390 Tie-Points with 140 pcs. Wire kit 4x10 (101.6 x 254) 438-1041-ND 26.39 23.20 | 8100-410 
oe es ee 10 x 10 (254 x 254) 438-1026-ND 61.88 54.40 | 8100-1010 
and Binding Post eNO 87.45 84.24 | TW-E41-1060 10 x 20 (254 x 508) 438-1027-ND 11648 102.40 | 8100-1020 
= 140 pcs. Wire Kit 438-1049-ND 9.98 7.99 | TW-E012-000 Fig. 4- 8200 Series — Plated Thru Hole, Two GND Plane 
4x5 (101.6 x 127) 438-1028-ND 13.78 12.12 ] 8200-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1053-ND@ 14.47 12.72 | 8200-45-LF 
4.5x6.5 (114.3 x 165) 438-1044-ND 21.84 19.20 | 8200-4565 
SMT Adapter Boards 4x 10 (101.6 x 254) 438-1043-ND 26.39 23.20 | 8200-410 
10 x 10 (254 x 254) 438-1029-ND 61.88 54.40 | 8200-1010 
Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes on standard 10 x 20 (254 x 508) 438-1030-ND 116.48 102.40 | 8200-1020 
0.1” x 0.1” (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components can be added to evaluate RoHS Compliant 


performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. 


All boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is measured in 


mils (thousandths of inch). 


QFP44-100 


QFP100,128 


Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders allow access 
to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. Models with test point allow 


monitoring of signal activity. 


a 
a 


a 
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Digi-Key Price Each Twin Industries 

Description Part No. 1 10 Part No. 
PLCC 20, 28, 44, 64, 84 438-1031-ND 50.51 44.40 | 8100-SMT3 
SOIC Medium, Wide, Plastic, (50 mil pitch) 438-1014-ND 21.84 19.20 | 8100-SMT4 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mil/50mil pitch) 438-1017-ND 41.86 36.80 | 8100-SMT8 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mil/S0mil pitch) 438-1057-ND® 43.95 38.64 | 8100-SMT8-LF 
QFP 44-100, 160, (25 mil pitch) 438-1015-ND 29.12 25.60 | 8100-SMT6 
QFP 80 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1033-ND. 40.04 35.20 | 8100-SMT11 
QFP 100, 128, 144, 208, 240, (20 mil pitch) 438-1016-ND 41.86 36.80 | 8100-SMT7 
TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 

(50 mil pitch); SSOP 56 (30 mil pitch) 438-1018-ND. 69.16 60.80 | 8100-SMT9 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1032-ND 40.04 35.20 | 8100-SMT10 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1058-ND@ 42.04 36.96 | 8100-SMT10-LF 
TQFP 64 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1054-ND. 40.04 35.20 | 8100-SMT14 


@ RoHS Compliant 


2288 (1091) 


Digi-Key Price Each Twin Industries 
Fig. | Description Part No. Part No. 
CompactPCI 3U (J1-2) 438-1072-ND 85.14 80.13 | 2000-50 
— | CompactPCl 6U x 80mm Rear I/O (J1-5)| 438-1071-ND 109.19 102.77 | 2000-80 
CompactPC! 6U 438-1070-ND 168.30 158.40 | 2000-200 
___ | CompactPCl 3U with Test Points 
160mm x 3U 438-1055-ND@ 273.00 263.90 | 2000-EXTM-LF 
1 CompactPC! 6U with Test Points 
160mm x 6U 438-1056-ND@ 492.00 475.60 | 2000-6U-EXTM-LF 
— | CompactPCl 6U x 80mm 438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
2 | CompactPCl 6U x 80mm Rear I/O (J3-5)| 438-1068-ND® 417.00 403.10 | 2000-6U-80EX-REAR-LF 
3 PCI, 64 Bit, 4 Layer with Test Points 
(3.3V or 5V) 438-1066-ND® 132.60 124.80 | 7564-UEXTM-LF 
PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1007-ND 51.00 48.00 | 7586-RAEXTM 
4 | PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1062-ND® 51.00 48.00 | 7586-RAEXTM-LF 
PCI, 32 Bit, Left Angle Riser Card 438-1061-ND® 51.00 48.00 | 7586-LAEXTM-LF 
5 PCMCIA, 4 Layer, 2.13” x 6.35” 
(54mm x 161mm) 438-1065-ND® 105.40 99.20 | 3300-EXTM-LF 
— | ISA, 2 Layer 438-1013-ND 58.29 51.20 | 7098-EXT 
6 | VME with Test Points for all Signals 438-1063-ND@ 183.60 172.80 | 8196-6U-EXT-LF 
— | PMC Card Extender (J/P 1-4) 438-1069-ND® 473.62 445.76 | 2500-EXTM-LF 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


e INJECTORALL 9 Uncoated Copper 
Clad Boards ote 


Electronics Corp. 


Positive Coated All boards are made from FR4 material. : Terminal and 
1/2 oz. copper is ideal for shorter etching y — . . . . 
S iti d Cc times and very fine trace lines. Use 2 oz. <_ — Distribution Strips 
en Sl Ize opper and thicker for higher current applications : 2 
Cl d B d and heatsinking. 1/16 inch thick boards are 
a oar Ss standard with thinner boards offering board 6.5 (165.10) 
Make your own professional looking flexibility and reduced weight. 
prototype boards with trace widths as - - — - - 
narrow as .005” (.13mm). All boards Dimensions Digi-Key Price | Injectorall i 
are FR4 material and come packaged Inch (cm) Part No. Each | Part No. -30 (7.62) 
individually in a black bag with blue = 5 
header. Single Sided 
CAUTION: Do not open in direct sunlight, | Coated Copper Clad 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
open in darkroom environment only. PC Board 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC5-ND 3.10 |PC5 6.5 (165.10) 
Developer and etchant solution available trom Injector a 
4x6 (10.16 x 15.24) PC6-ND 4.10 |PC6 [OOOO OOOO HoOoo 8oooo S990 NHS Nooo ooo Sooo Hoo ooo GCS LF 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall .35 (8.89) 
inenient Part No. Each | Part No. 4.5 x 7 (11.483 x 17.78) PC6-C-ND 4.46 | PC6-C 
Single Sided 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC6-S-ND 5.10 | PC6-S 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC7-ND 7.25 | PC7 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC17P-ND 4.95 | PC17P 4.9 (124.46) +4 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC18P-ND 7.93 | PC18P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC7-T-ND 15.24 | PC7-T : : t 
4.5x7 (11.43 x 17.78) | PC18P-C-ND 8.32 | PC18P-C i SEES usin | 1 1.36 
6x6 (15.24x 15.24) | PC18P-S-ND 9.50 | PC18P-S 12 x 18 (80.48 x 45.72) ee 22/80" || ROB SS | (34.54) 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC19P-ND 14.50 | PC19P 18 x 18 (45.72 x 45.72) | PC8-E-ND 34.29 | PC8-E 2 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC19P-T-ND 35.05 | PC19P-T = A -30 (7.62) 
12 x 18 (30.48 x 45.72)|_ PC19AP-ND 52.55 | PC19AP 1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9-ND 4.66 |PC9 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9P-ND 7.36 | PCOP 
4x6 (10.16x 15.24) | PC10P-ND 12.16 | PC1OP 4x6(10.16x15.24) RCION 745°) PC10 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC11P-ND 25.87 | PC11P 4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC10-C-ND 8.81 | PC10-C 91012488) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | _—_ PC11P-T-ND 60.89 | PC11P-T 6x6 (15.24 x 15.24) PC10-S-ND 40.02 |PCt10-S jo0s0 s9on0 so090 Soooa ooo99 ooooe Oooo Ho9oo o9So0 
Double Sided EIS c4 e454) nae ; : "35(8.89) + 
1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 6 x9 (15.24 x 22.86) PC11-ND 15.11. |PC11 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC77P-ND 86.62 | PC77P 12x 12 (30.48 x 30.48) PC11-T-ND 28.46 |PC11-T 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC40P-ND 6.06 | PC40P 12x 18 (80.48 x 45.72) |B CMAN 42.67 | PC12 
4x6 (10.16 x 15.24) PC41P-ND 8.83 | PC41P 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC12-E-ND 54.64 |PC12-E 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC41P-C-ND 11.60 | PC41P-C 5 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC41P-S-ND 13.25 | PC41P-S Double Sided 
6 x9 (15.24 x 22.86) | PC42P-ND 18.75 | PC42P 1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42P-T-ND 49.99 | PC42P-T 
Single Sided 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC74-ND 4.26 |PC74 
1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 4x 6 (10.16 x 15.24) PC75-ND 6.73 | PC75 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55P-ND 4.26 | PC55P. 
4x6 (10.16 x 15.24) PCS6P-ND 716 | PCSeP 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC75-S-ND 9.03 | PC75-S — = SOS) — Ra 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC56P-C-ND 8.51 | PC56P-C 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC76-ND 14.31 |PC76 O00 OO0o0 ooo0o goo9o nooo oooo0. 
35 (8.89) F 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC76-T-ND 24.34 | PC76-T ( ) 
Positive PC Board 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
Accessory 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC40-ND 3.25 | PC40 
4x6 (10.16 x 15.24) PC41-ND 3.87 | PC41 
The UV exposure lamp is a 15W lamp for exposing the presensitized 
board. Intended to be used with your fluorescent 18” bi-pin fixture. 6x6 (15.24 x 15.24) PC41-S-ND 5.80 | PC41-S 
— - : 6x9 (15.24 x 22.86) PC42-ND 6.57 | PC42 
Digi-Key Price |Injectorall 
Description Part No. Each |Part No. 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42-T-ND 17.50 | PC42-T 
18” Fluorescent 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC43-ND 26.27 | PC43 
Exposure Lamp, Bi-Pin PC557F- ND 21.58 |PC557F 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC43-E-ND 39.40 | PC43-E 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
Unclad PC Boards RoHS 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PCS51-ND 4.66 |PC51 


4x6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 | PC52 
Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal 
for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. 6 x9 (15.24 x 22.86) PC53-ND 15.11 | PC53 
: . = : ; 12x 12 (30.48 x 30.48) | PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 30(7 62)t 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 5 OE] 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC54-ND 42.67 |PC54 ' 


1/32” (.79mm) Thick Single Sided 


6 x 9 (15.24 x 22.86) | PC57-UNCLAD-ND 6.50} PC57-UNCLAD 


12 x 18 (30.48 x 45.72)| PC58-UNCLAD-ND__ 21.71] PC58-UNCLAD 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper DighKey Price 
1/16” (1.59mm) Thick 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55-ND 3.33 | PC55 Fig.| Description Part No. Each 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) ]PC5-UNCLAD-ND 3.00) PC5-UNCLAD - - 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC6-UNCLAD-ND — 4.66] PC6-UNCLAD 4x6 (10.16 x 15.24) PC56-ND 4.35 | PC56 4 | Terminal Strip, 
6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC7-UNCLAD-ND 9.00] PC7-UNCLAD y 128 five-tie-point terminals 923261-ND _19.97 
12.x 18 (30.48 x 45.72)| PC8-UNCLAD-ND _23.99| PC8-UNCLAD 8x9 (15.24% 22.66) HE ee Gicaleaes Diatibuiien Stip 
Te : 2 ' 
12x 12 (90.48 x 30.48) |IBRCSTaIENG) 15.59 | PCS7-T 24 four-tie-point terminals 923277-ND 8.10 
D H | d Cc Cl d =< Double Sided 3 | Terminal Strip, 
rl e opper a RoHS 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 96 five-tie-point terminals 923265-ND 16.50 
Breadboards 3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC44-ND 4.26 | PC44 4 | Distribution Strip, 
18 four-tie-point terminals 923281-ND 7.75 
Double sided copper clad boards with af 4x6 (10.16 x 15.24) PC45-ND 6.73 | PC45 g_| Terminal Strip, 
drilled holes on .1” centers. Hole diameter POOSS, 6x 9 (15.24 x 22.86) PC46-ND 14.31 |PC46 68 five-tie-point terminals 923269-ND 12.94 
of .042” fits most components. Perfect for T Sais ae = 
use with pad cutting tool to customize your 2 sal 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC46-T-ND 24.34 | PC46-T 6 Distribution Strip, 
circuits. 1/16” thick board. 42x 18 (30.48 x 45.72) PC47-ND 36.50 | PC47 24 four-tie-point terminals 923285-ND 7.33 
= = Terminal Strip, 54 four-tie-point 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall Single Sided 7 terminals w/solder tails, vinyl backed, 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. .014” (.036mm) Thick, 1 oz Copper mounting screws provided 923292-ND _15.09 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | B3426D-ND 9.05 | B3426D Distribution Strip, 
4x6 (10.16x 15.24) | B3427D-ND 13.42 | B3427D 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC94-ND 2.33 | PC94 8 et he asso 
36 four-tie point terminals 923293-ND 10.69 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D 6x9 (15.24 x 22.86) PC96-ND 7.78 |PC96 - . 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D g | Terminal Strip, 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND _70.00 | B3429AD 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC97-ND 23.37 | PC97 34 five-tie-point terminals 923273-ND 8.69 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2289 


Uncoated Copper 
Clad Boards 


We offer 1/16”, 1/32” and 1/64” FR4 
laminate with 1 ounce copper per 
square foot. This flame retardant 
laminate is translucent in color and 
made of continuous woven glass 
cloth impregnated with epoxy resin. 
The copper on 1 ounce board is 1.34 mil thick (0.0341mm). The 
boards are made of FR4 which is a flame retardant version of G-10 
material. Developed specifically for the circuit processing industries 
requirements. Complies with Mil-S-13949H-GFK. Provides ultraviolet 
blocking and fluorescence when using automated optical inspection 
(AOl). UL #E37002A 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
116" 3”x 5” toz. 473-1000-ND 4.42 
116" 4” x6” loz. 473-1001-ND 5.44 
1/16” 6" x6” 1oz. 473-1002-ND 6.72 
116" 6"x 9” loz. 473-1003-ND 9.54 
1/16" 8" x 10” 1oz. 473-1004-ND 14.66 
Ne" 12” x 12” loz. 473-1005-ND 19.14 
1/32” 4x6” 1oz. 473-1008-ND 5.68 
1/32” 6” x9” loz. 473-1009-ND 9.98 
1/32” 12” x 12” 1oz. 473-1026-ND 19.62 
1/64” 6" x9” loz. 473-1012-ND 9.98 
Double Sided 
116" 6" x6” toz. 473-1006-ND 7.62 
116" 12” x 12” toz. 473-1007-ND 21.76 
1/32” 4” x6” toz. 473-1010-ND 6.22 
1/32” 6” x9” loz. 473-1011-ND 10.38 
1/32” 12” x 12” 1oz. 473-1027-ND 22.44 
1/64” 6" x9” toz. 473-1013-ND 10.38 
Positive Coated 


Presensitized Boards 


Our presensitized boards provide 
high resolution and excellent fine line 
control. They are ideal for prototypes, 
small production runs, and student 
training. White protective peel-off 
liner is attached to protect board from 
incident light and scratching. 

We also offer a large thin (12” x 18” 
x 1/32 inch) cat#675 paper phenolic presensitized board (Easy 
Cutting!!), perfect for cutting into smaller boards with no special 
equipment. Perfect for the classroom. 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
1/16" 3”x 5” toz. 473-1014-ND 9.30 
1/16” 4’x6” toz. 473-1015-ND 9.98 
1/16" 6" x6” toz. 473-1016-ND 11.32 
116" 6"x 9” loz. 473-1017-ND 16.68 
1/32” 4’x6” loz. 473-1020-ND 10.18 
1/32” 6" x9” 1oz. 473-1021-ND 16.68 
Paper Phenolic Single Sided 
1/32” 12” x 18” toz. 473-1018-ND 36.10 
Double Sided 
1/16" 6" x6” loz. 473-1023-ND 15.60 
1/16" 6x9” 1oz. 473-1024-ND 21.36 
1/32” 6x9” toz. 473-1025-ND 21.36 
1/64” 6’ x9” toz. 473-1022-ND 21.36 
Paper Phenolic Double Sided 
1/32” 8" x 12” 1oz. 473-1019-ND 30.08 
Exposure Kit [Oasis | 
Beatty 


Convenient kit required to “expose” presensitized copper-clad boards. 
Includes exposure tube, clear-acrylic weight for artwork, fluorescent- 
light fixture with stand and complete instructions. 


473-1030-ND PCB Photo Exposure Kit - 115VAC.......... $53.52 
473-1031-ND Replacement Exposure Bulb ................. $11.98 
Economical 


Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 

An inexpensive etching solution. 

¢ 5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 

¢ Air pump and tubing 

* Sparging unit 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1029-ND_ —_ Economical Etching System 


Etching Copper 
Clad Circuits 


7 liter heavy duty polyethylene etching tank 

* Sturdy mounting bracket 

* Clear acrylic lid 

* Heavy duty air pump 

* Three way adjustable airline manifold 

* Triple line sparging unit 

* 200 watt “Over the Side” immersion 
heater with quartz element, preset/ 
adjustable temperature control 

« Adhesive digital thermometer 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


Price 
Description Each 
Kit Etching PCB with Heater and Pump 473-1028-ND 196.00 
Replacement Immersion Heater - 115VAC | 473-1039-ND 40.12 
Transparency Film (5 sheets), 8” x 11.5” 473-1038-ND 10.64 
Foam Brush for ethcant or developer 473-1040-ND 2.34 
Latex Disposable Gloves (10 pr gloves) 473-1041-ND 796 


Desoldering Braid 
Super Wick™ 


RMA type flux, Come on static dissipative spools on all sizes. No Clean 
Wick (NS) offers Halide free residue that is non-corrosive and does 
not require cleaning. 


Width 
Inches 


Price 
Each 


Length 
Feet 


Digi-Key 
Color Part No. 
Fine Braid RMA Flux 
#1 White (SMT) 473-1060-ND 
#2 Yellow 473-1061-ND 
#3 Green 473-1062-ND 
#4 Blue 473-1063-ND 
#5 Brown 473-1064-ND 
#2 Yellow 473-1065-ND 
#3 Green 473-1066-ND 
#4 Blue 473-1067-ND 
#2 Yellow 473-1069-ND 
#3 Green 473-1070-ND 
#4 Blue 473-1071-ND 


0.025 
0.050 
0.075 
0.100 
0.125 
0.050 
0.075 
0.100 
0.050 
0.075 
0.100 


2.82 
2.82 
2.94 
3.18 
3.54 
13.32 
13.32 
14.66 
26.72 
26.72 
28.06 


Cleaning Wipes 


Digi-Key Price | MG 

Description Part No. Each | Part No. 
Presaturated Alcohol 

Wipes - 75 wipes 473-1081-ND 11.98 | 8241-T 
Presat. LCD Cleaning 

Wipes - 75 wipes 473-1080-ND 10.64 | 8242-T 
Microfiber Super Cloth 

10 wipes 473-1088-ND 29.40 | 8281-10 
LCD Cleaning Wipe 

25 per box 473-1086-ND 18.50 | 8242-WX25 
Plasma Screen Cloth 

Individual 473-1087-ND 7.96 | 8280 
Brushes 


Abrasive Brushes: Excellent utility brush. Great for cutting corrosion 
and removing oxides from connector ends. Also great for cleaning 
soldering iron tips. Burnish contacts without removing base metals. An 
excellent gold contact cleaner. 

Non Abrasive Brushes: Excellent for removing flux and general 
cleanup. Can be used dry or wet. Works well with sticky or crusty 
materials. 

Technical Cleaning Brushes: Works well for dusting, cleaning with 
fluids and general cleanup. Excellent for removing flux. 


Abrasive Cleaning Brush Non Abrasive Cleaning Brush 


Technical Cleaning Brush 
(473-1048-ND shown) 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Abrasive Cleaning Brushes 

Stainless Steel, Brush Face 1 3/8” x 7/16” | 473-1043-ND 8.64 

Brass, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1044-ND 8.64 


Non Abrasive Cleaning Brushes 
Hog Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1045-ND 6.62 
Hog Hair, Brush Face 2 1/4” x 1” 473-1046-ND 14.66 
Horse Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1047-ND 5.96 
Technical Cleaning Brushes 


0.050 
0.075 
0.100 


#2 Yellow 473-1072-ND 
#3 Green 473-1073-ND 
#4 Blue 473-1074-ND 


Horse Hair (5 pes.), Brush Face 1/4” x 3/8” | 473-1048-ND 3.94 
Double Ended Horse Hair, 
Brush Face 1/4” x 5/16” 473-1049-ND___ 10.64 


Fine Braid No Clean 
#2 Yellow 473-1075-ND 
#3 Green 473-1076-ND 
#4 Blue 473-1077-ND 
#3 Green 473-1078-ND 
#4 Blue 473-1079-ND 


0.050 
0.075 
0.100 
0.075 
0.100 


Prototyping 
Maintenance / Repair Pens 


Convenient micro tip pen allows for delicate spot repair and maintenance 
on circuit boards. Choose from a wide range of pens. 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
473-1032-ND 9.30 
473-1033-ND 7.96 
473-1034-ND 796 
473-1035-ND 24.04 
473-1036-ND 10.64 
473-1037-ND 11.98 


Description 

Etch Resistant Trace Pen 
Rosin Flux Pen 

Flux Remover Rework Pen 
Conductive Silver Trace Pen 
Green Overcoat Pen (Acrylic) 
Silicone Conformal Coating Pen 


Potting and 
Encapsulating 
Compound 


Provides excellent protection from impact, shock, 

moisture, abuse, chemicals, and analysis. Provides 

technology security. Excellent for explosion proof 

components. Features: * Non-conductive, an 

electrical insulator *Non-porous * Water and 

chemical resistant * Provides excellent technology 2 Part Kit 

security, extremely difficult to remove once cured 

«Excellent machining properties * Suitable for explosion proof components, 


Wooden Chisel Hog Hair, 
Brush Face 3/4” x 5/16” 


473-1050-ND 9.98 


Swabs 


Double Headed Cotton Swab: Low lint, 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton bonded on a6” white 
birch shaft for extra rigidness. Compatible 
with all solvents. 


Tapered Swab: Low lint, extra absorbent 
U.S.P. pharmaceutical grade purified cotton 
bonded on a 6” white birch shaft for extra 
rigidness. Compatible with all solvents. 


Antistatic Foam Over Cotton Swab: 
Antistatic, shred resistant, 100% urethane 
foam heads with 100 PPI porosity over 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton. Bonded securely 
to a 6” birch shaft. Compatible with most 
solvents. 


Foam Over Cotton Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity over extra absorbent U.S.P. phar- 
maceutical grade purified cotton. Bonded 
securely to a 6” birch shaft. Compatible 
with most solvents. 


General Foam Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity. Bonded securely to a 6” birch 
shaft. 


Rectangular Foam Swab: Large foam head 
bonded to sturdy handle for aggressive 
cleaning applications. 


spark arresting * Low toxicity * Easy and simple to mix * Long pot life * Can Digi-Key Price 
be cured in one hour at 65°C (150°F) Description Part No. Each 
Double Headed Cotton 
Digi-Key Price | MG 100 Swabs per package 473-1051-ND 4.62 
Description Part No. Each | Part No. Tapered 
Double Headed, 100 Swabs per package| 473-1052-ND 4.62 
Standard Black Foam Over Cotton 
Compound, 375 ml_| 473-1082-ND 38.78 | 832B-375ML Single Headed, 10 Swabs perpackage | 473-1053-ND 770 
Standard Clear Single Headed, 50 Swabs per package _| 473-1054-ND 22.70 
Compound, 375 ml 473-1083-ND 37.44| 832C-375ML Antistatic Foam Over Cotton 
Flame Retardant 10 Swabs per package 473-1055-ND 8.64 
General Foam 
Themelly Condustve SiSaIOEENEA 44.14) 832FHB-S75ML_ Single Headed, 10 Swabs per package | 473-1056-ND 6.22 
Epoxy, 450 ml 473-1089-ND __45.48| 832TC-450ML Single Headed, 50 ee Ron tnaigulae Foam: 1087 ND_ 20.02 
High Temperature 10 Swabs per package 473-1058-ND 796 
Epoxy, 375 ml 473-1085-ND 44.14| 832HT-375ML 50 Swabs per package 473-1059-ND 22.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Pulsar 


PCB Fabrication Starter Kit and 
“Combo” Crossover Kit 


The PCB “Fab-In-A-Box” Starter Kit makes it easy to fabricate single and double sided printed circuit boards. GBc® 
Laminator is not included in these kits. 

Starter Kit Includes: © 20 Sheets TTS paper * 2 - 8” x 10” x .032” Single Sided PCBs * 2 - 8” x 10” x .032” Double Sided 
PCBs *GreenTRF * White TRF * Sample Images 


Fabricate single and double sided PCBs and create custom enclosure graphics with the “Combo” Crossover Kit. 


Combo Kit Includes: * 20 Sheets TTS paper *19 Foil Samples (8” x 36”) * 2 Fiberglass Laminate Carrier Boards 
Carrier TRF (8” x 15’) *3M Low-Tack Tape *2 Alignment Carriers * KK-2000 Adhesive Spray * Alcohol Swabs 
*Sample Images *2 - 8” x 10” x .032” Single Sided PCBs »*2 - 8” x 10” x .032” Double Sided PCBs * Green TRF 
¢ White TRF 


182-1027-ND 
182-1028-ND 


DecalPRO® Starter Kit 


Make custom white, metallic and full color decals with the DecalPRO Kit. Ideal for “1-up” and prototyping 
projects. Kit does not include laminator. 


Kit Includes: * 20 Sheets of TTS paper * 19 Foil Samples (8” x 36”) * 2 Fiberglass Laminate Carrier Boards * Carrier 
TRF (8” x 15’) *3M Low-Tack Tape *2 Alignment Carriers *KK-2000 Adhesive Spray * Alcohol Swabs * Sample 
Images * 4-page “Quick-Start” Instructions 


PCB Fabrication Starter Kit for PCBs. 
PCB Fabrication and DecalPRO “Combo” Kit for PCBs 


.. $74.95 
. $149.95 


182-1026-ND DecalPRO Starter Kit for Dry-Transfer Text Graphics.................0.ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $89.95 


TONER : ; 
TRA NSFER Make instant circuit boards using 
sy ST € M any laser printer or photocopier! 
Simple 3-Step Process: NO DARKROOM! 


NO NEGATIVES! 
NO CHEMICALS! 
NO LOST TIME! 


1. Print circuit layout directly to TTS paper 
2. Iron the image to copper-clad board 
3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! 


* Detailed instructions included for making single and double sided PCBs 
* Also shows how to make custom full color decals for any application GBC 
* Sheet size: 8-1/2" x 11” (21.59cm x 27.94cm) Laminator 


182-1030-ND 
182-1003-ND 


Economy Laminator .032” PCBs for PCB Fabrication 
TTS Paper Packet (10 Sheets) .. 


Printed Circuit Boards 
2 Pack, Copper Clad, 1/2 oz. Copper 


182-1017-ND 
182-1018-ND 


PCB Single Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 
PCB Double Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 


. $18.60 
. $19.99 


Toner Foils “Green TRF” 


Simple 4-Step Process: 

1. Transfer image to copper surface using the TTS paper 

2. Iron on the Green TRF film 

3. Pour 2 ounces Ferric Chloride into tray 

4. Using an etchant soaked sponge, rub away the unwanted copper. (Disposable gloves required) 


© Works in conjunction with TTS paper * Completely seals the toner * ZERO pitting * Able to use heavier copper boards 
* Size: 8” Wide x 15° 


MSZ TO ZU ND cheese dle LO Lae iste ae eat eet nialld get de id tert bad Sen eeindge Seer ett Nels $8.95 


Toner Foils “White TRF” 


Use the White TRF for adding “silkscreen” artwork to your board! Place the white TRF paper over 
exposed toner “silkscreen” and apply heat to transfer the white pigment onto the toner, which is fused to the PCB. 
Perfect for finishing prototype boards and giving them a professionally silkscreened appearance. * Size: 8” Wide x 15’ 


18221022-ND) o::siscinenosss saceassenninaitenniens sencseeancanioaiaaasrananetseuninineanasasancecadantnameeaieessancns $8.95 
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Electronics Corp. 


Diameter Digi-Key Price Each Injectorall 
Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
High Speed Steel 
062” (1.57) PC300-52-ND naa 1.29 PC300-52 
.052” (1.32) PC300-55-ND 1.96 1.43 PC300-55 
.040” (1.02) PC300-60-ND 1.96 1.43 PC300-60 
033” (.84) PC300-66-ND 2.23 1.63 PC300-66 
029" (.74) PC300-69-ND 2.51 1.83 PC300-69 
021” (.53) PC300-75-ND 2.51 1.83 PC300-75 
0135” (.34) PC300-80-ND 2.51 1.83 PC300-80 
Carbide - All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank 
.062” (1.57) PC300C-52-ND 9.26 8.11 PC300C-52 
.052” (1.32) PC300C-55-ND 7.55 6.61 PC300C-55 
.040” (1.02) PC300C-60-ND 7.55 6.61 PC300C-60 
.033” (.84) PC300C-66-ND 7.55 6.61 PC300C-66 
.031” (.79) PC300C-68-ND 7.55 6.61 PC300C-68 
029” (.74) PC300C-69-ND 7.55 6.61 PC300C-69 
.021” (.53) PC300C-75-ND 12.01 10.51 PC300C-75 
.0135” (.34) PC300C-80-ND 12.01 10.51 PC300C-80 


(S<9x¢)-¥ Specialty Prototyping 
ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC Boards 


Material: FR-4 


Dimensions Digi-Key Price Each 
WxLxH Part No. 1 10 25 


3.94” x 6.3" x .062” | V1253-ND 28.77 25.30 22.46 


Fig.| Description 
Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole 
with J1 Connector, .025” holes plated thru 
Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole 
with J1, 0.25” and .042” holes plated thru 
Prototype Board, 2mm Grid, Three Hole 
Solder Pads, 0.25” holes plated thru 
4 Combo Board, 2mm/.100"/.050” Pad-Per-Hole 
3-Grid Combo, 0.25” & 0.42” holes plated thru 
Prototype Board, Standard Density 25, 15, 9 Pin, 
D-Sub, 0.39” Diameter Holes 
Prototype Board, High Density 15, 26, 44, 62, 78, 
and 104 Pin, D-Sub, 0.39” Diameter Holes 


3.94” x 6.3” x .062” | V1254-ND 33.38 29.35 26.05 


3.94” x 6.3” x .062” | V1255-ND 20.15 17.72 15.72 


3.94” x 6.3” x .062” | V1256-ND 20.15 17.72 15.72 


3.94” x 6.3” x .062” | V1251-ND 23.00 20.23 17.95 


9.19” x 6.3” x .062” | V1252-ND 29.90 26.29 23.34 


Prototyping Boards 


Price Each Vector 


Dimensions Digi-Key 
WxLxH Part No. 1 10 25 |Part No. 


3.94” x 6.3” x .062” | V2013-ND 17.53 15.41 13.68 |8017 


Fig. | Description 
1 Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole 
0.25” Double Sided, PTH 
Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole 
Double Sided, PTH 
1 Prototype Board, 1mm Grid, Pad-Per-Hole 
0.25” Double Sided, PTH 
Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole, PTH 
Low Cost Single Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole 
Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole, PTH 
Low Cost Single Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole 


@ RoHS Compliant 


Ga FLECTROHIES 


Professional PC Board Power 
Etching System and Etch Resist 
Ink Pens 

A semi-automatic etching device for use in labs, schools, prototype shops and for 
limited PC board production. Air pump agitates etching solution for fast, very even 


etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm x 25.40cm) PC boards at a time, either 
single or double sided. 


3.94” x 6.3” x .062” | V2014-ND 20.11 17.68 15.70 |8018 


3.94” x 6.3” x .062” | V2016-ND® 34.03 29.92 26.56 |8020 


4.00” x 6.00" x .062” | V2009-ND 11.52 10.13 8.99 8015 


4.00” x 4.00" x .062” | V2010-ND 7.33 645 5.73 |8015-1 


6.00” x 9.00" x .062” | V2011-ND 19.47 17.12 15.20 |8016 


6.00” x 6.00" x .062” | V2012-ND 10.59 9.32 8.27 |8016-1 


Etching Kit Contains: 

1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and Reservoir Lid, 12” H x 2 1/2” W x 10 1/2” L (30.48cm x 6.35cm 
x 26.67cm), (Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity * 1 Etch-O-Matic Power Agitating Pump, 120V 
AC Operation * 1 Permanent or Portable Tip-Free Base * 1 PC Board Holder and Handle » 4 Feet (1.22 Meters) of Supply 
Hose 


GC394-ND Etching Kit .... $96.03 
GC392-ND Etching Solution Heater . $20.47 
GC220-ND —_ Standard Size Pen — draws lines approximately 1/32” (.79mm) wide — ROHS Compliant. $4.19 
GC222-ND Fine Line Pen — draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide — ROHS Compliant $4.46 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SURFBOARDS” by 


The Surfboard Concept: 


The concept behind SURFBOARDS is elegantly simple. Many models 
incorporate foil patterns that are designed to accommodate a wide 
variety of component mounting footprints. SURFBOARD® models for 
SOICs and PLCCs provide standard mounting footprints for the IC and 
depending on the model chosen, will include a prototyping area for 
additional components or provide a direct pin-out. Most SURFBOARD? 


ABUSALED 


rE. 


models feature SIP (single in line) pins that make prototyping and 
interfacing with other circuits easy. 
Specifications: * Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. 
.032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) * S.I.P. Pins: On applicable 
models. Soldered on .100” (2.54mm) centers. SURFBOARDS? can 
be hand soldered and are compatible with most industrial soldering 
processes. (Suggested soldering and assembly guidelines included). 


9000 Series for ICs 


6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 


For building: 
¢ Resistor Networks 


* Capacitor Networks 
* R-C Networks 

* Diode Arrays 

¢ Transistor Arrays 


All 6000 Series boards 
are .5” (12.7mm) high 
with .1” (2.54mm) pin 
spacing. 

SURFBOARDS: with a 
greater pin count repeat 
the same basic pattern 


* SMD Sub-Assemblies as shown. 
No. of Digi-Key Pricing No. of Digi-Key Pricing 
Fig.| Pins Part No. i 10 Fig. | Pins Part No. al 10 
SURFBOARDS: for Discrete Components 5 6405CA-ND@® 1.93 14.76 
4 6004CA-ND@ 1.72 13.14 3 | 10 6410CAND 3.08 23.58 
15 6415CA-ND® 4.23 32.40 
6 6006CA-ND@ 2.04 15.66 
10 6510CA-ND® 3.08 23.58 
7 6007CA-ND@ 2.28 17.46 4 
1 20 6520CA-ND® 5.17 39.60 
8 6008CA-ND® 2.51 19.26 B 6808CA-ND@ 251 19.26 
10 6010CA-ND@ — 3.08 23.58 5 | 16 6B16CA-ND@ 4.11 31.50 
12 6012CA-ND® 3.67 28.08 8 6908CA-ND@ 2.51 19.26 
3 6103CA-ND@® 1.48 11.34 i 16 6916CA-ND@ 4.11 31.50 
6 6106CA-ND@ 2.04 15.66 SURFBOARDS: for SOT-89 — 
2 9 6109CA-ND@ 2.63 20.16 RoHS Compliant 
12 6112CAND 3.67 28.08 3 6303CAND 148 11.84 
15 6115CA-ND@ 4.23 32.40 7 6 6306CA-ND 2.04 15.66 
@ RoHS Compliant 9 6309CA-ND 2.63 20.16 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS: for discrete components. 
MK-GOO0CASND 060i. sccd cide cored tiineaciasaiinesniadedasanrsaciabacradsduaacumedédae ders cadveune $99.00 


Fig. 1 - Model 33003 | Fig. 2- Model 33006 


Fig. 3 - Model 33008 
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Fig. 4 - Model 33010 


Bo 


—— B— 


B | 


Fig. 5 - Model 33105 


Build ¢ prototype circuits * Evaluate ICs easily * Build 
circuit upgrades * Adapt SMD to thru-hole 


Fig. 1 — Model 9081 


j+-1.20 (30.48 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 


packages as well as a wide 


variety of 3 terminal devices. 
SOT-23 


5, 


Trimmers 0805, 0603, 1206 


Fig. 3 — Model 9161 


=1.05 (26.67) +1 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Part No. 1 1 
8 Pin SOIC 
1 | 9081CA-ND 1.60 12.24 
2 | 9082CA-ND 4.11 31.50 
Fig. 2 — Model 9082 16 Pin SOIC 
}-1.10 (27.94) >| 3 | 9161CA-ND 2.04 15.66 
a os 4 | 9162CA-ND 2.16 16.56 
5 | 9163CA-ND 6.32 48.42 
6 | 9164CA-ND 6.53 50.04 
7 | 9165CA-ND_ 6.89 52.74 
20 Pin, .3” (7.62mm) Wide 
8 | 9210CA-ND__7.47 57.24 
: 20 Pin PLCC 
. 4 — Model 9162 9 | 9301CA-ND 7.47 57.24 
1.25 (31.75) >| 10 | 9302CA-ND 7.47 57.24 


Ls 


Fig. 5 — Model 9163 


«1.60 (40.64) >} 


Fig. 8 — Model 9210 


Master Asst. Kit for ICs: 

32 pes total (5 each of 9081, 9082, 
9161, 9162, and 2 each of 9163, 
9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 
MK-9000CA-ND 


$99.00 


ig. 6 - Model 9164 
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Fig. 7 — Model 9165 


}-—1.925 (48.90) —. 
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Fig. 9 — Model 9301 
-— 2.00 (50.80) —-; 


Fig. 10 — Model 9302 


|-— 2.00 (50.80) — 
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Application-Specific Adapters 
¢ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
¢ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


Fig. 6 - Model 33108 
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Fig. 7 - Model 33113 
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Fig. 8 - Model 33115 
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Fig. 9 - Model 33117 
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Fig. 11 - Model 33205 
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Fig. 12 - Model 33206 
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Fig. 13 - Model 33208 
B 


'33206/59-6] 


[33208/SSOP-8] 


The 33000 Series of Surfboards® are application- 
specific adapters that convert surface mount 
component footprints to Single-In-Line (SIP) 
format. The boards feature pre-installed pins on 
.100” (2.54mm) centers making them compatible with 
conventional breadboards, solderless breadboards, 
and sockets. The SIP format provides ease of signal 
probing as well as higher densities when prototyping. 
Models are available to accept a wide range of 
surface mount semiconductors and integrated circuits. 
Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for 
each pad for higher current applications. Model 33213 
features large soldering pads as connection points 
and SIP pins for measuring purposes. Boards are 
.031” + .005” (.79mm +.13mm) thick FR-4 and feature 
solder-coated 1-0z. Circuit Foils that can be hand- 
soldered or soldered by most conventional processes. 
SIP pins are soldered in place on .100” (2.54mm) 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts 
and plug in. 
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Fig. 16 - Model 33343 
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Fig. 17 - Mode! 
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Dimensions — Inch (mm) SIP Digi-Key Pricing 
Fig. A B D E Pins | Accepts These Devices Part No. 1 10 
1 |.400 (10.16) | .300 (7.62) |.100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512 (1.30) | 3 | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND® 1.01 7.74 
2 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | 090 (2.28) | 10256 (.650) | 6 | SC-70-6, SOT-363...... 33006CA-ND@ 2.07 15.84 
3. |.400 (10.16) | :800 (20.32) 100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fairchild) . 33008CA-ND@ 2.80 21.42 
4 |.400 (10.16) | 1.0 (25.4) | 100 (2.54) | ‘200 (5.08) | .0197 (.500) | 10 | Micromax-10 (Maxim). 33010CA-ND@ 3.22 24.66 
5 _|.400 (10.16) | 500 (12.7) | 100 (2.54) | .165 (4.19) | .060(1.50) | 5 | SOT-89-5 33105CA-ND@ 1.81 13.86 
MSOP-8, TSSOP-8, Micromax-8 (Maxim), 
6 | -400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256(.650) | 8 | micro-8 (int'l Rect.), Mini SO-8 (Burr-Brown)....... 33108CA-ND@ 2.80 21.42 
7 |.800 (20.32) | 600 (15.24) | 100 (2.54) | 625 (15.87) | .100(2.54) | 6 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg 33113CA-ND@ 2.84 21.78 
8 | 800 (20.32) | ‘500 (12.70) 100 (2.54) | .625 (15.87) | .067(1.70) | 5 |5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CAND 237 18.18 
9. | 800 (20.32) | "700 (17.78) .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050(1.27) | 7 | 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND@ 3.22 24.66 
to |.400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | 100 (2.54) | 1078 (1.99) | 4 | SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND@ 1.53_11.70 
SOT-23-5, SC59-5, Burr-Brown Pkg. 331, 
11 | 400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0875 (.953) |_5 | Tiniogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.)..... 33205CA-ND@ 1.86 14.22 
SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-6#, 
12 | 400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0875 (953) | 6 | SinerSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.).... |33206CA-ND@ 2.07 _15.84 
13 |.400 (10.16) | .800 (20.32)| 100 (2.54) | 300 (7.62) | .025 (650) | 8 ~. |33208CA-ND® 2.80 21.42 
14. [1.125 (28.57)| .850 (21.59) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) | 3 |TO-263AB, 3-Lead D-Pk 33213CA-ND@> 3.45 26.46 
15 |.500 (12.70) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | 275 (6.98) | .090 (2.28) | 3 | SOT-223, Surface Mount Device 33223CA-ND@ 1.27 9.72 
16 |.400 (10.16) | 400 (10.16) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | 051 (1.3) | 4 | SOT-343.. 33343CA-ND@ 1.53 11.70 
17 |.500 (12.70) | 600 (15.24) | .100 (2.54) | 275 (6.98) | .090 (2.28) | 6 | SOT-223.. 33623CA-ND@* 2.30 17.64 


@ RoHS Compliant 


* Higher Current Applications + Not exact device/pad match 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Wire Wrap Gun and Bits 


Alignment Tool Kit 


This 5 piece pocket kit contains a selection of the most 
popular non-conductive tools for aligning and adjusting 
components. 


Kit contains: Trimpot, Alignment 2-in-1 Tool, Spudger, 
Orange Stick, Probe Pick. 


Easy and clean stripping of wires for 
wire wrapping, electronic and appliance 
applications. Strip length easily adjustable 
for your application. The hardened steel 
cutting blades and sturdy construction of 


Wire Cut and 
| Strip Tools 


the tool ensure long life. Biomechanically 


K513-ND Alignment Tool Kit...................... $7.00 designed for maximum efficiency. 
(Charger) (Battery) Easy to operate: 
Man ual Wire Place wire (up to 4) in stripping slot with 
Wra Tools K398-ND ends extending beyond cutter blades, press 
p K399-ND tool and pull, wire is cut and stripped to proper “wire stripping” length. 

Wire Size Adjustable Strip-Off Length | Digi-Key Price 
= : AWG mm Inches (mm) Part No. Each 
The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary et nua 24-26 0.25 7/8 ~ 11/8 (22.22 ~ 28.57) | K502-ND 50.81 
new benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker escription art No. 28-30 | 0.64 ~ 0.40 = K512-ND 52.50 


safety in mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a 
lightweight, well-balanced construction, dual finger short throw trigger, and a 
long handle to mitigate pressure on the palm. These features help to prevent 
repetitive stresses and result in an industry leading design from a comfort and 
safety standpoint. Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the 
portable battery powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes 
the ergonomic battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries for 
continuous wire wrapping jobs. 


Manual Wrap Tool - Lexan K398-ND® 
Manual Wrap Tool - Aluminum K399-ND 
Manual Wrap Tool - Insulated Version K478-ND® 


Hobby Wrap 
Hand Tools 


Modified STD 
Ce COMIC) a) a 


@ RoHS Compliant 


Single Wire Dispenser 


Digi-Key Price © With 50 feet (15.24 meter) roll of AWG 30 Kynar® wire-wrapping wire 
pesctpuoN TUL ea * Built-in Plunger cuts wire to desired length Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. For 30AWG on .025” (0.63mm) 
d 22-24AWG on .030” (0.761 d 045” (1.14mm) Square Post. 
Teele :/Guns * Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of insulation sa o (Orem) an (114mm) square Pos 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V Lory 255.21 + Refillable (for refills, see below) K104-ND Regular Wrap (30AWG) ..........:0sessceeeeeeeeeeeeeee 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115V K472-ND 263.90 K105-ND Modified Wrap (30AWG) .... 
Kit Digi-Key K107-ND Regular Wrap (22-24AWG) . 
Complete PTX Wire Wrap Kit, Gun, Desert niin Baris 
Charger, 2 Batteries K477-ND 346.95 Blue Wire K223-ND@ P rec i Ss io n H an d 
Sleeves and Bits — RoHS Compliant Yellow Wire K224-ND® W r a i n a n d 
Sleeve for 26AWG Bit K324-ND 40.17 White Wire K225-ND® pp g 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, .031” Max. Insul.| _K323-ND 54.79 aed Wiis eoRays U nwra p pl n g Too ] Ss 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND 40.16 : 
Dispenser Replacement Rolls 
Bit, 30-32AWG for .025" sq. Post K485-ND 54.79 
Bit, 30AWG for .025" sq. Post K320-ND 60.86 30AWG Blue 50 feet (15.24 meter) Roll K229-ND® 
Kynar® Wire Wrap Wire 30AWG Yellow 50 feet (15.24 meter) Roll K230-ND® 
24AWG, Blue, 100° (30.48m) K515-ND@ 49.10 30AWG White 50 feet (15.24 meter) Roll K231-ND 
24AWG, Black, 100° (30.48m) K516-ND® 19.10 30AWG Red 50 feet (15.24 meter) Roll K232-ND 
24AWG, Red, 100’ (30.48m) K517-ND@ 19.10 
24AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K518-ND® 19.10 RoHS Compliant 
24AWG, White, 100’ (30.48m) K519-ND@ 19.10 
26AWG, Blue, 100’ (30.48m) K327-ND® 14.42 Wi re Wrap Wi re 
26AWG, Black, 100’ (30.48m) K386-ND@ 14.42 sweet oreSi ud So WERE 
26AWG, Red, 100" (30.48m) K387-ND@ 14.42 pies Ye rere oben ariermener sonar 
, 1” (2.54cm) Stripped Ends K330-ND 
26AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K388-ND 14.42 and K511-ND 
26AWG, White, 100’ (30.48m) K389-ND@ 14.42 Digi-Key 
28AWG, Blue, 100’ (30.48 K326-ND® 12.50 Description Part No. 
oe ‘ m) K463-ND Combination Hand Wrap-Unwrap Tool (30AWG)......... $101.91 
28AWG, Black, 100' (30.48m) RODO-NDS, 12.50 Blue Wire, 3° (7.62cm) Overall Length B3-ND@ ae 
28AWG, Red, 100’ (30.48m) K391-ND@ 12.50 Viannaieean canto ne K464-ND Combination Hand 
ellow Wire, .62cm) Overall Lens | | i 
2BAWG, Yellow, 100° (30.48m) K392-NDe 42.50 , 3° ( ig Wrap-Unwrap Tool (22-24AWG)..........2..000eeee reer $88.53 
28AWG, White, 100’ (30.48m K393-ND® 12.50 White Wire, 3° (7.62cm) Overall Length W3-ND® K330-ND Universal Wire Unwrap Hand Tool (24-32AWG)............ $30.42 
j , 100° ( ) 
30AWG, Blue, 100’ (30.48m) K325-ND@ 11.47 Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length R3-ND® K511-ND — Unwrap Hand Tool (20-26AWG).........00.0cecseeeeees $28.23 
30AWG, Black, 100’ (30.48m) K394-ND® 11.47 A iri 16 1 sea aN aa aaa 
30AWG, Red, 100" (30.48m) K395-ND@ 11.47 ve Wlre: 4°(10:1¢cm) Overall Leng Tri-Col Di 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K396-ND® 14.17 Yellow Wire, 4” (10.16cm) Overall Length Y4-ND® ri-Color Ispen ser 
30AWG, White, 100° (30.48m) K397-ND@ 11.17 Red Wire, 4” (10.16cm) Overall Length R4-ND® 
Low Strip Force Kynar Wire Wrap Wire — White Wire, 4” (10.16cm) Overall Length W4-NDe “Sih Dispense 
RoHS Compliant *3 Colors: blue, white, red; 50 feet (15.24 
SOAWE, Blue, 100’ (@0-48m) ann ae Blue Wire, 5” (12.70cm) Overall Length B5-ND® meters) of each color 
jue. 48m, x s ‘ : 
, Blue, : a 
30AWG, White, 100’ (30.48m) K443-ND 21.25 Yellow Wire, 5° (12.70cm) Overall Length Y5-ND® . Her aelan a Cena 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K444-ND 21.25 White Wire, 5”(12.70cm) Overall Length W5-ND@ « Built-In stripper strips 1” (25.40mm) of 
Sa eet Nee Leno, 21.25 Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length RS-ND® insulation 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K520-ND 21.25 « Reflabl (for refs, see below) 
30AWG Blue, 1000’ (304.80m) K531-ND 85.42 Blue Wire, 7” (17.78cm) Overall Length B7-ND® 
30AWE White, 100° (304.80m) K532-ND 85.42 Yellow Wire, 7°(17.780m) Overall Length | Y7-ND@ ree ae) a 
SOANVG BIA 1000 (204:20m1) (53ND on White Wire, 7°(17.78cm) Overall Length W7-NDe ° 
30AWG Red, 1000" (304.80m) K534-ND 85.42 : . Tri-Color Dispenser K227-ND 30.83 
30AWG Yellow, 1000’ (304.80m) K535-ND 95.42 Red Wire, 7” (17.78cm) Overall Length R7-ND® Replacement Rolls K228-ND 18.20 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2293 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Tool Kits 


These tools service virtually all 
connectors conforming to Mil-C-26482, 
Mil-C-26500 with front release contacts 
made by such manufacturers as Amp, 
Amphenol, Bendix, Burndy, Cannon, 
Cinch, Continental, Elco, Flight, Pyle 
National and Deutsch. 


K540-ND (contains 3 tools): 

* Red: .040” (20mm) contact size 
¢ Blue: .063” (16mm) contact size 
* Yellow: .093” (12mm) contact size 


Digi-Key Price | OK Ind. 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
1 | Extraction Tool Kit K540-ND 148.60 | KR-260 


Pin Extractor 


Features: * Plunger style pin extractor for pushing pins out from behind the 
connector blocks for contact sizes 16-20 » 3” (76.20) long 


Digi-Key Price | OK Ind. 
Description Part No. Each | Part No. 
Pin Extractor K541-ND 11.95 | R-5926 


BRAND @ TOOLS 


ATM01-ND ATM05-ND ATM08-ND 


ATM03-ND ATM04-ND 


Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 A.I.S.I. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


ATMOU-ND: S1/2inCheS wicccccss.tsenteasvariietdeessiasaccaieteaaes $4.95 
ATMOG‘ND 8 1NChOS....sscicsccscaatiessnsaipewacmsdiidinoemcstaanants $7.52 
Curved-Tip 
Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 A.I.S.I. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


ATMO2-ND = 55 1/2 incheS...................0cceeeeeeeeceeceeeeeeeeeeeee $4.95 
ATMOT-ND,  BiiChieS sisi ccc dacetnes venscticceessgenarneansensnianten $7.52 
Compact 


Electrician’s Scissors 


Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are for 
stripping wire. Can be used for many telephone installation and electrical 
service applications. 5 1/2” overall length, cut length is 1 7/8”. 


ATMOS IND oe sasen Ae ssccemunce de sauiind year dewalt regdncemn scares deen $8.08 


Utility Scissors 


All utility scissors are industrial strength stainless steel serrated blades, and 
have PVC handles. Will cut paper, wire, wood, plastic, leather etc. 


ATMO8-ND = 7 1/2 incheS................. occ ccceceeeecee ee eeeee eee $5.97 


4-Piece Probe Set 


Forged from 420 A.I.S.I. stainless steel. Set includes four probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 
ATMOS*ND cis cc cctscuaeidecsedatnan Soars anncecdeessineatsbausenies $7.88 


7-Piece Probe Set 


Hardened, tempered stainless steel. Set includes seven probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 
ATMOAPND : o.cscucicasecssenecrz sss itannienowiehwramcdiddiesestanens $15.70 


Swanstrom 
/ Tools USA 


Cutters and Pliers 


Traditional 
and Ergonomic Handles 


Traditional Handle 


* High carbon, alloy forged American steel for long tool 

life * Alloy steel rivets for smooth action * Machined and a 
lapped joints * Polished finish for cleanliness and rust 

prevention * Double stainless steel leaf spring * Soft touch See 
static dissipative foam grips to minimize ESD and CTS 


Digi-Key Price | Swanstrom 
Fig.| Description Part No. Each | Part No. 
Long Nose Pliers, Serrated Jaw, Shear Cut 
1 | Size 6 (153mm) 232-1012-ND 32.14 | 351 
Slim Long Nose Pliers, Smooth Jaw 
2 | Size 5 (136mm) 232-1017-ND 23.58 | 324 
Slim Long Nose Pliers, Serrated Jaw 
g | Size 4 (136mm) 232-1013-ND 23.58 | 325 
Size 6 (164mm), HD —_ | 232-1019-ND 25.70 | 631 
Thin Nosed Pliers, Serrated Jaw 
2 | Size 5 (127mm) 232-1028-ND 20.34 | LX54 
Submini, Needle Nose Pliers, Serrated Jaw 
2 | Size 4 (102mm) 232-1029-ND 19.80 | LX4 
Submini, Needle Nose Pliers, Smooth Jaw 
2 | Size 4 (102mm) 232-1030-ND 20.98 | LX4G 
Tapered Cutters, Flush Edge 
3, | Size 4 (122mm) 232-1010-ND 26.78 | 415 
Size 5 (125mm) 232-1016-ND 28.92 | 515 
Oval Cutters, Flush Edge 
Size 4 (102mm) 232-1027-ND 21.32 | MX54-9 
4 | Size 4 (122mm) 232-1009-ND 26.78 | 411 
Size 5 (125mm) 232-1015-ND 28.92 | 511 
Size 6 (137mm) 232-1018-ND 30.00 | 611 
Oval Cutters, Relieved Edge 
4 | Size 4 (102mm) 232-1026-ND 21.42 | MX54-3 
Stamped Cutters, Shear Cut 
5 | Size 5 (127mm) 232-1025-ND 5.70 | STUSA-170 
60° Oval Nipper, Flush Edge 
6 | Size 4 (125mm) 232-1011-ND 37.48 | 491 


Super Ergonomic Handle 


«High chromium, alloy forged steel for maximum tool c 
life * Electronic induction hardening for maximum Se 
cutter life * Hard alloy self-lubricating bearings for 

perfect jaw alignment ¢ Precision machined and lapped joints * Double 
stainless steel leaf springs »* Soft touch static dissipative foam grips to 
minimize ESD and CTS 


Wiss 


Utility Knife 


Retractable 
Utility Knife 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Retractable Utility Knife with 3 Blades WK8V-ND 5.25 


EREM® Tweezers 


Straight Tapered Tip Tweezers 
_—————— ae 


EROP ° 4.5” (114.30mm) » Straight, round, tapered tip tweezers 
* Provide larger, flat gripping surface for handling a variety of 
small components 


EROP2ASA-ND 


Straight Precision Tip Tweezers 


—— SS OS 


EROP ° 4.25” (107.95mm) » Straight Point Tweezers * For 
general use 


EROP3CSA-ND ... -- $3.30 


Curved Precision Tip Tweezers 


———=——_ 


EROP °¢4.5” (114.30mm) ¢ Curved precision tip tweezers improve 
visibility when used under magnification 


EROP7SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 


= eS 


EROP ¢ 5” (127.00mm) * General use straight point tweezers with 
hardened tips 


EROPAASA-ND 


Angled Cutting Tip Tweezers 


a 


EREM ° 4.5” (114.30mm) ¢ Angled cutting tweezers * Tempered 
carbon steel, hard but low rust resistance 


15AGS-ND 


Straight Soft 
Carbon Tip Tweezers 


ee 


EREM °¢ 5” (127.00mm) * 304/305 stainless steel * Soft carbon 
tipped handling tweezers ¢ Soft tips minimize scratching or nicking 
of fragile wires and parts * Temperature range is 250°F ~ 300°F 
(121°C ~ 149°C) Nonmagnetic and non-corrosive ¢ Resistant to 
hydrochloric and nitric acids 


249SA-ND. 


Diagonal Cutters 
N Series - Magic Springs 


Digi-Key Price | Swanstrom 
Fig.| Description Part No. Each | Part No. * Superior to Leaf Springs = Invisible, internal EREM- 
Slim Long Nose Pliers, Serrated Jaw Magic springs provide uniform, constant tension and 
" ultimate performance « Linear closing and opening force 
2 | Size 4 (158mm) 232-1008-ND 34.28 | S325E * High Precision Inter-Lock Screw Joint System: Surfaces 
Long Nose Pliers, Smooth Jaw between the two halves are machine faced to provide 
9 Size 4 (156mm) 232-1035-ND 36.00 | S220E smooth, wobble-free operation with no blade overlap 
Size 5 (174mm) 232-1031-ND 38.24 | S320E 
Long Nose Pliers, Serrated Jaw ed Digi-Key Price | EREM 
2 | Size 4 (156mm) 232-1032-ND 36.00 | S221E Description Part No. Each | Part No. 
Tapered Cutters, Flush Edge “N” Series 
3 Size 4 (144mm) 232-1001-ND 57.88 | S415E 4” (101.6mm), Oval, Semi-Flush 612N-ND 46.80 | 612N 
Size 5 (147mm) CEE ALD 57.88 | S515E 4° (101.6mm), Oval, Full-Flush 622N-ND 46.80 | 622N 
Seed we Cutter, Saner nae Faas. ACTS 4.75” (120.7mm), Large Oval, Semi-Flush [812N-ND 59.28 | 812N 
4 | Sree Hann) SSO 63.00 | S612E 4.75" (120.7mm), Large Oval, Full-Flush |822N-ND 59.28 | 822N 
60° Oval Nipper, Super Flush Edge 5” (127.0mm), Oval, Semi-Flush 512N-ND 46.80 | 512N 
6 | Size 4 (146mm) 232-1002-ND 64.28 | S491E 5” (127.0mm), Oval, Full-Flush 522N-ND 46.80 | 522N 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2294 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EREM’ 


Cutters and Pliers 
Features: 
* Co-molded ergo-grip for maximum comfort 


* Made of extruded 100% machined Eremadium® tool steel for 


durability 


* Patent internal Magic® spring maintains constant fatigue-free 


operation 


Digi-Key Price | Erem 
Part No. Each | PartNo. 
2422E-ND 55.12 | 2422E 
2412E-ND 55.12 | 2412E 
2432E-ND 55.12 | 2432E 
5” Smooth Needle Nose Pliers | 2411P-ND 52.00 | 2411P 
2 | 5” Serrated Needle Nose Pliers} 2411PD-ND 53.04 | 2411PD 
5” Smooth Flat Nose Pliers 2442P-ND 53.04 | 2442P 


Fig.| Description 

5” Oval Full Flush Cutter 

1 | 5” Oval Semi-Flush Cutter 
5” Oval Super Full Cutter 


Xcelite’ 


4-in-1 Screwdriver 


==) 


¢ 4 Bits in one compact tool 
* Changes in seconds: pull out, reverse, snap back 
* 2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready 


* Alloy steel, heat treated for maximum strength, precision ground 
and polished 
* Large, 6-spline, easy-to-grip red Tenite handle 


FSDSIVAND Yc sii encsinciateaeesdateda nats mcatda casa bedean ateaee $11.04 


Screwdrivers 


¢5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, 
Packed in Pouch 


¢5 Piece Slotted Set Includes: 1/8", 5/32”, 3/16", 1/4” and 5/16” 
Packed in Pouch 


*6 Piece Set Includes: 4 Round Blade for Slotted Screws & 2 
Phillips Types, Slotted: 1/8”, 3/16”, 1/4” and 5/16”, Phillips: 1 & 2 Pt. 
Size, Packed In Pouch 

*7 Piece PRO-SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws 
& 2 Phillips Types, Slotted: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4” and 5/16” Phillips: 
1 and 2 Pt. Size, Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 

Description Part No. Each | PartNo. 
5 Pc. Phillips Screwdriver Set .. SDX-22-ND 26.51 | SDX-22 
5 Pc. Slotted Screwdriver Set....... |SDR-11-ND 24.37 | SDR-11 
6 Pc. Screwdriver Set............... SRX-33-ND 33.04 | SRX-33 
7 Pc. PRO-SERIES 

Ergonomic Set.................0665 XPE700-ND 37.53 | XPE700 

99-XTD7 Torx® 


Screwdriver Blade Kit 
* Interchangeable blades 


* Contains 6 blades (#10, 15, 20, 
25, 27, 30), 4” (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle 


°4” (102.00mm) approximate 
working length 


QOXTD7ND) 3.0: cseiissdcisdncesan susnendesnaseda tule edean dein’ $31.23 


Screwdriver and Nutdriver 
Sets - Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. 


PS-120 Color-coded handles. Comes with 
black “piggyback” torque amplifier handle. 


Regular Nutdrivers: 3/32”, 1/8”, 5/32”, 
3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8” 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part No. 
11 Piece Nutdriver Set............ PS120-ND 36.40 | PS120 


Precision Electronic 
Screwdriver Sets 


=—— fF =) 


* Chrome-molybdenum vanadium steel blades ¢ Fast-turning swivel 
caps with cavity for precise centering * Precision tolerance black tips 


* No-roll handle design. 


XP600-ND Includes: 


1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm x 60mm Slotted 
Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 3.0mm x 60mm 
Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screwdriver, #0 Point 


Size Phillips Screwdriver. 


XPTX600-ND Includes: 


#5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. Standard Torx Screwdriver, 
#7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #8pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #15pt. Tamper- 


proof Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part No. 
6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 24.00 | XP600 

6 Pc. Torx Screwdriver Set....] XPTX600-ND 28.22 | XPTX600 


Micro Series Shearcutters 
General Purpose 


or 


* Low profile 


* Superior blade by-pass shear cutting action 

¢ Better cuts with half the effort 

¢ Greatly reduced mechanical shock delivered to the work 
° 170M, 175M feature red grips 

¢ 170D, 175D feature static-dissipative black grips 


° 175M, 175D feature safety clips * 170D, 175D especially hardened 
and plated 


.. $5.81 
-- $6.44 
-. $7.11 
175DCI-ND.. .. $7.83 


Heavy Duty 


2S, Coe 


¢ Heavy-duty for IC pins, cables and harnesses 
* Maximum durability 

* Maximum operator safety 

¢ 1178M features red grips 


¢1178D features static-dissipative black grips * 1178D especially 
hardened and plated 


1178M-ND. 
1178D-ND 


Electronics Cutters and Pliers 


All pliers are standard with coil spring and ESD safe 
cushion grip handles. 


¢ All pliers are manufactured to the highest professional quality 
* Cutting edges are electronically hardened 


* Machining is to close tolerances, with individual finishing and testing 
for exact fit of jaws 


¢ All have polished heads with gun metal handles 


Full Flushed Relieved 
Tapered Cutter 


¢ Diagonal flush cutter 


¢ Ground down on back side for reaching 
into confined places 
* Size: 4” (102.00mm) 


MS543J-ND................. cece eee $17.15 


Semi-Flush 

Diagonal Cutter 

* Diagonal cutter with flush ground cutting 
edges 

© Size: 4” (102.00mm) 


Angled Flush Cutter 
* Cutting blade is flush ground and angled 
at 29° 


* Cutting plier is designed to give long wear 
for cutting soft wire 


* Size: 4” (102.00mm) 
GAS54J-ND.. 


-$26.96 


Long Nose Side Cutter 1 
* Similar to long nose pliers but with 7/32”. TN PD 


(5.56mm) cutter near joint 
© Size: 5” (127.00mm) 


SNS4-ND............. cece eee $18.52 
Long Nose Pliers aw oS 
* Miniature very fine point for delicate work SSO 


in very confined areas 
* Has scored jaws 
* Size: 4” (102.00mm) 


Curved Long Nose Pliers 


¢ For reaching into confined places 
* Nose bent approximately 60° 

* Smooth jaws 

* Size: 5” (127.00mm) 


CNSAGAND....0... 0. cee eee eee $18.52 


Long Nose Pliers 


* Has finely scored jaws 
© Size: 5” (127.00mm) 


LINSACI-ND. ......cccccscsseseeeeeeees sisag HA 
Needle Nose Pliers —Fi 
* Has scoring on jaws ay co) 
* Size: 5” (127.00mm) 

NNS42-ND oo... ccccseseseeeeeeeeeee si9ss Coz 


Duck Bill Pliers 


¢ Flat nose duck bill pliers with smooth jaws 
© Size: 5” (127.00mm) 


DNSAGEND (oc cryccacssdanrscnasndes $15.07 


een Sse 


| 


Reverse Action Tweezers 


*Self closing, smooth, sharp points for 
holding work 


* Size: 4 1/2" (115mm) 


KATAIQZIND ios siiscnsasaeuenesarlead $5.62 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2295 


Wire Stripper and 
Replacement Blades 


Features: 
* Strips wires from 32AWG to 10AWG without adjustment. 


[PANEMISE 


Vises and Accessories 


Crescent’ 


Reversible Ratcheting @®D 


Combination ¢ Strips a wide range of insulation types, PVC to PTFE with just 
Wrenches one tool. 
* The ergonomic design features a sculpted shape, soft grip main 
3 handle. 
* Low friction moving handle optimized grip span, and angled head. 
Features: a, 2 - 


* Mirror finished chrome vanadium steel construction 


¢ Narrow cross-section design on box and open ends allows access 
to tighter work spaces 


¢ Reverses at the push of a button 


* Ratcheting end is offset 15° * Ratchet feature turns fasteners with 
just a 5° swing 


SAS3210-ND Wire StppeF ac... scnidiecsnadsimetsinetennntien $70.21 


Digi-K Pri C SAS3210RB-ND Replacement Blade .. $21.40 
a ae WED || CEREBEa SAS3210TRB-ND Teflon® Replacement Blade. .. $29.95 
Description Part No. Each | Part No. 
4 Pc. SAE (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16") ..... FRR4-ND 55.74 | FRR4 148 Pi 
“Piece 

7 Pc. SAE (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, Professional Tool Set 

SIG S/O aNd SUA) cesses eats esnees PERZAND 109.06 | FRR7 This set contains all the tools needed for most industrial 
4 Po. Metric (10, 12, 13 and 15mm)..... FRRM4-ND 57.56 | FRRM4 applications, including 1/4”, 3/8”, and 1/2” quick-release 

ratcheting drives, with a wide selection of standard and deep 

7 Pc. Metric (8, 10, 12, 13, 14, 15 sockets in the most common SAE and metric sizes. 

ANGATBMM): ccc. s.icccesnenstdnasnaewess FRRM7-ND 109.55 | FRRM7 CTK148MP-ND Bias are .. $141.29 


Pliers and Wrenches 


Features: 


¢ Laminated and riveted “ply” 
construction 


¢ Box-joint design 


¢ Textured air-cushioned grips 
¢ Multiple positions 


Wrenches 


¢ Adjustable * Chrome finish 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each | Part No. 
8” Dura-Plyers™ .......... LB8-ND 10.67 | LB8 = = —— 
Fig. 1 - Fig. 2 — 506 Retrofit Kit 
10” Dura-Plyers™ ......... LB10-ND 12.81 | LB10 502 Precision PanaPress c - 
onverts a 502 Precision 
% A501 Standard PanaPress into the 505 IDC 
6” Crescent Wrench....... AC16V-ND 21.39 | AC16V Pana-Press with Bench Assembly Press. The kit 
BC Wisneh ACERT 23.35.| ACIBV four nylon gibs 7 includes the assembly base, 
rescent Wrench....... C18V- ! for precision standard platen, modified 
irectit ram, guide arm, and an allen sight 
10” Crescent Wrench ..... AC110V-ND 28.40 | AC110V babar ; 2 nn, sec: Must be used with Fig. 7 or Fig. 8 
aitigal fam (sold separately). 


Digi-Key Price 
Fig.| Description Part No. Each 
1 | Portable Vacuum Base Precision Vise 209PV-ND 32.99 
9 Deluxe Electronic Work Center - 
Solder wire and soldering station not included 324PV-ND 91.99 
3 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 49.99 
4 | Wide Opening Station (366 head/300 base) 396PV-ND 64.99 
5 Wide Opening-Self Centering Work 
Station (376 head/300 base/312 tray base mount) | 350PV-ND 94.99 
6 Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide, 
opens to 2 1/4” (57.15mm) 303PV-ND 27.99 
7 Wide Opening Head - 1 3/4” (44.45mm) 
SDMBR2-ND Includes: wide, opens to 6” (152.40mm) 366PV-ND 42.99 
8 Wide Opening-Self Centering Head - 1 3/4” 
¢7 Fractional Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", (44.45mm) wide, opens to 9” (228.6mm) 376PV-ND 54.99 
11/32", 3/8", 7/16" 9 | Junior Universal Vise 201PV-ND 27.99 
¢7 Metric Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10 Circuit-Board Holder - 6” (152.40mm) 
arms, extends to 12” (304.80mm) wide 315PV-ND 35.99 
10mm, 11mm ° 
_ . 11 | Standard Base 3 3/4” (95.25mm) high 300PV-ND 24.99 
* 18 Screwdriver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 5/32", 3/16" DinieRey ecg 12 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high | 305PV-ND 24.99 
. |Description Part No. Each 
* Slotted: #1, #2, #3 Square Recess 13 | Vacuum Base 380PV-ND 39.99 
1 |Hand Press Bench Mount 502PV-ND 175.99 Tray Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 
* Stainless Steel Bit Holder w/ 1/4" Hex Drive: TX6, TX8, 2 |Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 14 diameter, base mount only i 312PV-ND 21.99 
TX10, TX15, TX20, TX25 3. [Flat Ribbon Cable Cutter - Model 507 507PV-ND ‘81.58 15 | Weighted Base Mount 308PV-ND 20.99 
* Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 4 Standard IDC Card Edge Connector Base Plate |511PV-ND 29.99 Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
i 16] *.. 
5 |Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 slit sponges, can be used for left or right hand use | 371PV-ND 16.99 
Digi-Key Price | Crescent 6 |Standard IDC D-Sub Connector Base Plate 513PV-ND¢ 29.99 17 | Magnetic Base - Adapts to 201, 300 & 305 bases | 335PV-ND 23.99 
Description Part No. Each | Part No. 7 |Standard Female IDC Socket Base Plate 510PV-ND 29.99 18 | Universal Wire Holder for 366 and 376 jaws 358PV-ND 21.99 
34 Piece. .............5 SDMBR2-ND 38.18 | SDMBR2 + Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors 19 | Bench Clamp Base Mount - Model 311 STIPV-ND 49.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2296 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(uit Quality Tools 


ESD Cutters and Safe Pliers 


* Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user 
fatigue * Box joint for longer tool life and endurance, 
mirror polished finish * Welded double leaf spring * Hard- 
ened and annealed high-carbon tool steel, induction 


hardened cutting edges 


Nav ANGVANGVANGY, 


Full-Flush Flush Beveled Semi-Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head 

with Hollow Ground Back, 
Flush, 115mm 
431-1041-ND (32704) ...0.0...ceceeeeeeeeeeeeee 


Small Tapered Head, 
Flush, 115mm 
431-1039-ND (32705) .......0...0.. eee $44.60 


Slim Oval Head, 

Flush, 115mm 

431-1044-ND (32712) ......00..... ee $45.05 
Slim Oval Head, 

Full-Flush, 115mm 

431-1035-ND (32714) .......0.... ee $50.13 


Wide Oval Head with 
Wire Trapping, Full—-Flush, 115mm 
431-1038-ND (32721) .......0...... ee $46.18 


Wide Tapered Head, 

Flush ESD, 115mm 

431-1057-ND (32708) ...........0..00e $45.05 
Wide Tapered Head, 

Full-Flush ESD, 115mm 

431-1058-ND (32710) .......0..0.0. ee $49.54 


Oblique Cutters 


Angled,29°, Full Flush, 115mm 
431-1030-ND (32724) .......0... ee 


Front, Very Small Head, 40°, Flush, 110mm 
431-1045-ND (32728)... 


Pliers 


Short Snipe Nose (Chain 
Nose) Straight, Serrated 
Jaws, 120mm 
431-1031-ND 
(32742) 


Long Needle Nose, 
Straight, 
Serrated Jaws, 145mm 
431-1042-ND 

$46.18 


$40.53 | (32746) 


Needle Nose, Bent 90°, 
Smooth Jaws, 145mm 
431-1032-ND 

(32748) $46.18 


Short Round Nose, 
Smooth Jaws, 120mm 
431-1033-ND 

(32750) $40.53 


Short Flat Nose, 
Smooth Jaws, 120mm 


431-1034-ND 


Diagonal 
Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lap Joint, 


Soft Vinyl Grip, Lay-On 


Joint, Sickle Jaw,170mm 140mm 

431-1046-ND 431-1052-ND 

(32641) ......... $41.38 | (32638) .......... $23.53 
L — Key Set —— WN 


9 — Piece Metric Ball End Long Hex * Includes: 1.5, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, and 10.0 mm 

431-1054-ND (36990) .......0... ee $14.87 
13 - Piece Inch Ball End Long Hex « Includes: 0.050, 
1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 
5/16, 3/8” 

431-1055-ND (36991) ......00.. ee $17.66 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
104 to 105. All tweezers are made from premium stain- 
less steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SA IND — 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1020-ND (44501) ........... 0 $15.31 


Style SS SA IND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) ........... ee $19.51 


Style 3 SA IND 


120mm long. Fine tip, round 
body assembly style with non-glare finish. 


431-1022-ND (44506) ........0000... ee $19.51 


Style 7a SA IND 
120mm long. 

Curved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 
431-1023-ND (44510) 


Style 22 SA IND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) ....... 0 $20.24 
Style PSF SA IND 


on — 


Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 
431-1025-ND (44523) ... $18.73 
120mm long. PSs 
Curved, extra fine with 


3mm extended tip, non-glare finish. 

431-1026-ND (44525) 

Micro tip 30° bend, 0.5mm. 

slot, 1mm flat, non-glare finish. 

431-1027-ND (44529) ......0...0.. ee $26.70 
Style 1 SA IND 


esata = 


General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531) .......0.. ee $20.12 


Style 7abb SA IND 


Style 8b SA IND 


Style 00 SA IND 


120mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1029-ND (44532) ....... 20. $25.53 


Compact Tool and 
Small Parts Magnetizer/ 
Demagnetizer 


* Instantly magnetize or demag- 
netize steel tools and small parts 
+ Works with items over 1.3” in 
length and 1/8” or 3mm diameter 
° Uses powerful C8 permanent 
industrial ceramic magnets » No 
batteries or electrical required 


431-1056-ND (40010) 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


With finger tip control cap 


@ PHILLIPS: 
00, 0, 1 


— —— a 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 


431-1000-ND (27390) 


(D SLOTTED: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 
431-1001-ND (27890) .. .. $42.89 


ESD Safe Field Service Kit 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


cal) — aD) 
o Torx: T6, T7, T8, T9, ® Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 
T10, T15 ® Phillips: 00, 0, 1 
Tweezers: Fine Flat 
——— 
Extra Fine Curved 
SS a 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas stor- 
age pouch. 

431-1002-ND (44590) .......0..00 ee $124.98 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” 
« Anti-Static Conductive Handle 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
() 


Coes =c7D 
OT15, 710, T9,T8 oT5, 74, 73 
03720, T15, T7, T6 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 
431-1003-ND (26996) .... 


... $36.63 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable Blade 


Precision Technicians Set 

Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004-ND (26997) 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 

Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, T5, T6 + 8, T7 + 9, T10 + 15, 
715 + 20. 


431-1005-ND (26987) . $44.32 


ESD Safe Chip-Lifter 
= Ss yp 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from 
desoldered boards. Handle is conductive anti-static. 


431-1016-ND (27920) 


Driver Sets 


a) 


6 Piece ESD Safe Slotted and Phillips Drivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Dissipative SoftFinish® cushy grip handle. Slotted: 
3, 4, 5.5 Phillips: 0, 1, 2 

431-1048-ND (30292) 


6 Piece ESD Safe Torx® Screwdrivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Tip Sizes: T6, T8, T9, T10, T15, T20 
431-1050-ND (36289) .... 


PHILLIPS: #00, #0, #1 SLOTTED: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
TORX: T6, T7, T8, T9, T10, T15 
HEX (IN.): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


ESD Safe Adjustable TorqueVario-S Bit Set 

24 piece. Ergonomic multi-component handle. Includes 
21 Micro Bits, Micro Bit holder, torque adjustment tool, 
steel storage box. With certificate of calibration. Adjust- 
able from 7.5 to 20 inch pounds. 


431-1047-ND (28592) $187.96 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


@PHILLIPS: 
#1 x 80, #2 x 100 
#3 x 150 
a 


@SLOTTED: 
3.5 x 100, 4.5 x 125 


6 piece insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM hard- 
ened tool steel. Ergonomic molded-on soft grips. 


431-1018-ND (32092) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


Fingertip control cap » Narrow tapered handle 


) SLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 00, 0, 1 
——= ») 


7 piece Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 

Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Molded-on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) 


7 piece Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Phillips: 40 x 75mm. 
431-1007-ND (26092) ...............002 $28.63 


8 piece Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) ......0...00...cee $28.36 


7 piece Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, 9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390) ... 


8 piece Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591) ............c $39.90 


8 piece Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) 


Master Technicians Bench 
Top Set 


50 precision drivers. Slotted: .08, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8", 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Phillips: #000, #00, #0, #1; Torx: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15+, T20¢ Met- 
ric Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Inch Hex: .028, .035, 
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 Metric 
Nut Drivers: 1.5, 1.8* 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5. Chip lifter. 


431-1053-ND (92190) 
431-1051-ND (92092) ESD Safe .. 


* Available only in 431-1053-ND Set 
Available only in 431-1051-ND Set 


. $226.78 
. $303.39 


Security Bit Set 


Tamper Resistant Torx: S Pozidriv: 0, 1, 2,3 
TR8, TR10, TR15, TR20, 
TR25, TR27,TR30,TR40 WB Spanner: 4, 6, 8, 10 


Tamper Resistant Hex: €§ Triwing: 1, 2, 3, 4 
5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 
9/64, 5/32 ® Square: 1,2,3 


| Slotted: 6.8, 8.0 @® Torg: 6, 8, 10 


® Phillips: 1,2 = 


39 piece set in molded storage box with hard-to-find 
security bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 

431-1013-ND (71990) ......0...0. ee $72.14 


MicroBit Set 


3S TORX: 
T3, T4, T5,T6, T7, 
T8, T9, 710, T15 


PHILLIPS: 
@ 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 


000, 00, 0, 1 
=<J) i ——— =) 


ESD handle. 27 piece set with molded storage box 
extension, ESD handle and assorted MicroBits. 


431-1012-ND (75992)... 


© HEX: 


.050, 1/16, 5/64, 3/32, 
7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


(SLOTTED: 


.. $53.60 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with 
Two Components 


O SLOTTED: 
3.0, 4.5, 5.5, 6.5 


@PHILLIPS: 
#1, #2 
Comfort grip handles. 


=) 
Hardened tool steel blades. 


431-1019-ND (46094)... $27.31 


—— 


TORX Insert Bit Set 


Oo Oo 6 Go Oo 6 
T10 T9 T8T7 T6 T5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
6 piece Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1°) length. 
431-1017-ND (71570) ............000 $10.93 


(to91) 2297 


~* Tuning Tools, Tweezers, 
AVEN Knives and Blades 


Digi-Key Price Aven 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
1 1.7 mm Phillips Blade 243-1011-ND 8.70 13220 
2 1.3 mm Flat Blade 243-1012-ND 8.70 13221 
3 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 8.70 13222 
4-in-1 Reversible, (#0 and #1 Phillips, 
4 9 mm and 1.8 mm Flat Blade) 243-1014-ND 29.67 13230 
5 Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 4.30 44011 
3-Piece Knife Set (Light, Medium eaadnt 
8 and Heavy Duty, 10 Asst. Blades) 243-1010-ND 16.93 44101 
7 No. 2 Medium to Heavy Blade, 5 Pc. 243-1007-ND 2.02 44201 
No. 11 Precision Blade, 
8 Stainless Steel, 5 Pc. 243-1015-ND 2.05 442058 
9 No. 24 Deburring Blade, 5 Pc. 243-1009-ND 1.95 44225 


Scalpel Handles and Blades 


Alignment Tool Kits 


Includes all the trimmer/potentiometer and RF coil adjusting tools available. 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
9-piece Anti-Static Alignment Tool Kit 243-1016-ND 11.47 13016 
25-piece Master Alignment Tool Kit 243-1017-ND 42.58 13500 


EZ-PIK Tweezers 


Aven EZ-PIK Color Coded Tweezers will be the industry standard for easy 
identification of different tweezer types. 


Each different style is given a unique color for easy identification. 
All tweezers are Anti-Acid and Anti-Magnetic Stainless Steel. 
The set of six come ina stylish leather type pouch. 


Pattern AA-SA Yellow 

5” (130mm) long. 

Precise tip, fine finish for general assembly. 

243-1053-NDi(1BOISEZ) . 5 ic2c2s.tccs ccesassincereccsatduaiestaataes $5.30 


Paladin Tools’ 
Adjustable Wire Stripper 


Works with standard 30 ~ 10AWG (.05 ~ 6mm) wire in addition to fiber optic cable. 


Pattern 00-SA Red 
4 3/4” (120mm) long. 


Flat edge, heavy duty strong blades, tapering to 


regular strong points. 


243-1052-ND (18032EZ) ................ 


Pattern 2A-SA Black 
4 3/4” (120mm) long. 


Flat tips. Provides a large flat gripping surface 
243-1050-ND (18049EZ) ................ 


Pattern 3C-SA Light Blue 
4 1/4” (110mm) long. 


Very sharp, superior finish. Excellent for assembly work. 
243-1051-ND (18056EZ) ................ 


Features: * V-opening in blade * Adjust blades with a screwdriver for various size cables 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
Multipurpose Wire Stripper (30 ~ 10AWG) PAL1161-ND 6.99 1161 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of 30 ~ 10AWG. Works well for round voice and data cable, electrical 
wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and coaxial cable. These strippers cover the most 
common range of insulated wire with precise, reliable action and durable steel craftsmanship. 


Strip standard insulations including PVC, rubber, polyurethane, polyethylene and silicone. 
Includes built-in safety lock, nose clamp, steel screw cutter and wire loop. PAL1105 is 


for use on Romex household wiring cable. Not for steel or armored wire and cable. 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
P-Stripper 10 Cutter/Stripper (22 ~ 10AWG) PAL1105.1-ND 11.98 1105.1 
Wire Stripper Datashark (22 ~ 10AWG) PAL70056-ND+ NEW! 11.98 70056 
Wire Stripper Datashark (30 ~ 20AWG) PAL70057-ND+ NEW! 11.98 70057 


t+ Factory replacements for 1105.1 and 1106.1 


AM 25 and Universal 
Professional Slitters 


Blade swivels for circular, longitudinal and spiral cuts. Great for corrugated aluminum armor cables 


and mid-point taps or window slits. 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
AM 25 for Cables less than 1” PAL1820-ND 55.99 1820 
Universal Slitter for 0.18 ~ 1.4” Diameter Cable PAL1822-ND 27.99 1822 


Ceramic blade alignment tools for zero electromagnetic induction 


Fig. 5 - Knife 


Blades 


Digi-Key Price | Aven 
Fig.| Description | Part No. Each | Part No. 
Weg uot brecelol inves ite cesionet for Stainless Steel Metal Handle 
intricate detared work. 'dea’ for precision | "4 | Technik #31 | 243-1031-ND 4.47 | 44031 
Gutting in microcircultry, photography, art | > | Technik #33 | 243-1032-ND 4.47 | 44033 
Blade Material: 0.015” thick Stainless Steel, Scalpel Blade (2 Per Tube) 
Non-sterile. 3 | Technik #10 | 243-1033-ND 1.90 | 44041 
Use the #31 Stainless Steel metal handles for | 4 | Technik #11 | 243-1034-ND 1.90 | 44042 
blades #10, #11, #12 and #15. 5 | Technik #12 | 243-1035-ND 1.90 | 44043 
; 6 | Technik #15 | 243-1036-ND 1.90 | 44044 
eee Stainless Steel metal handle for 7 | Technik #23 | 243-1037-ND 490 | 44045 


Features: * Fully Automatic Inductance, Capacitance and Resistance Measurements * DC/AC Volt- 
age Measurements * Diode Polarity Test * Display of Active and Reactive Impedance Compo- 
nents * Analog Bar Graph * Automatic Selection of the Best Range 


243-1058-ND 
243-1059-ND 
243-1060-ND 
243-1061-ND 


18900) Tweezer with Straight Tip 
18901) Tweezer with 1 Straight Tip and 1 Bent Tip . 
18902) Replacement Tip - Straight 
18903) Replacement Tip - Bent ... 


Pattern 5-SA Dark Green 

41/4” (110mm) long. 

For extra fine work, long blades break sharply from 
body and taper to super fine points. 


Ht teeeeeetteernnenees $5.30 743-1054-ND (18062EZ) «..........cecccesescesecceseseesesvereseesesees $5.30 
Pattern 7-SA Orange 
41/2” (115mm) long. 

PARR ER ROR CARE AT AR ee $5.30 Curved super fine points. 
243-1055-ND (18072EZ) ............00.. eee cere e er eeeee $5.30 
E-Z Pik Tweezers Set 6 piece 
Set includes all styles in a durable pouch. 

Tenange orga fectieedsesstants see $5.30 243-1056-ND (18480EZ) «2.2.0.0... eee ceeeeeee ees $31.80 


Grip P-Strippers 10 and 20 


Strip 30 ~ 10AWG-wire and cable using only two tools for the most common types: electrical 


wire, hook-up and multi-conductor. E22 
LA a 


Head and handles perfectly angled to prevent awkward wrist bends. 
Rubber-imbedded, non-slip handles. = 
Screw cutter and wire loops embedded in frame. 
Gripping jaws on front. 


PAL1117 works on Romex cable individual conductors. 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
Grip P-Stripper 10 Cutter/Stripper (22 ~ 10AWG) PAL1117-ND 14.99 1117 
Grip P-Stripper 20 Cutter/Stripper (30 ~ 20AWG) PAL1118-ND 14.99 1118 


Multi-Purpose Tools 


24 Tools-In-One: 


Needle Nose and Gripping Pliers * 110 and 66 Punchdown Tool * Romex® Wire 
Cutter » CAT5e UTP Stripper © 12/18/20/22/24AWG Strippers ° Drywall Punch and 
Saw © #4 and #6 Slotted Screwdrivers * #1 Phillips Screwdriver » 1/4” Hex Bit 
Driver and Adapter * SOG Serrated Knife *3-in-1 File * Wire Hook and Spudger 
Bottle Opener * Ruler * Leather Sheath Included 


Lifetime Warranty 
6510 Shown 


30 Tools-In-One: 


Needle Nose and Gripping Pliers * 110 and 66 Punchdown Blades * Wire Hook and Spudger * Romex® Wire Cutter 
© UTP and Round Cable Stripper * 12/14/16AWG and Romex Stripper » 18/20/22/24AWG Strippers Built-Into Punchdown 
Blades * Large Romex and Hard Wire Cutter * Drywall Punch and Saw « #4 and #6 Slotted Screwdrivers » #1 Phillips 
Screwdriver * 1/4” Socket Drive with Hex Bit Adapter * 26 ~ 18AWG Smaller Terminal Lug Crimper * 16 ~ 10AWG Large 
Terminal Lug Crimper * SOG Knife with 1/2 Serrated Blade * 3-in-1 File * Wire Hook and Spudger ¢ Bottle Cap Opener 
Ruler * Leather Sheath Included * Scissors 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
24-in-1 Multi Tool PAL6510-ND 89.99 6510 
30-in-1 Multi Tool PAL6520-ND 124.99 6520 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2298 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ESD Mats and Hardware 
Static Control Anti-Fatigue Mats 


3M Anti-Fatigue Mats consist of a matrix of hollow cylinders that 
function like a spring when compressed. These mats provide a 
durable cushion that offers secure, stable footing and a unique 
energizing responsiveness. Their structure provides a stable surface 
supported by rubber cells that soften in response to surface activity. 
These cells provide the most effective cushioning solution because 
the 3M Static Control Anti-Fatigue Mats get softer as compressed, 
not harder like products made of foam. Features: * Color: Black 
¢ Resistance: Surface to Ground Snap: <1 x 1060, Surface to 
Ground: <2 x 1060 (when connected through 3M Ground Cord 3040) 
* Temperature Use Range: -40°C ~ 82°C 


See www.digikey.com for detailed specifications and photos 


Under Impact Rebound 


cD! 
JL 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
3 feet x 5 feet (0.9m x 1.5m) | SCP247-ND 339.90 | 9900 
22 Inch, Octagonal Shape SCP248-ND 112.79 9920 


1864 Series Conductive Mat / Runner 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 
ft. (3.0m) Ground cord with a 1MQ resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 foot (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 foot (3.0m) 3040 Ground Cords with 
1MO resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mat, Black, 0.125 in. 1864 
(3mm) 4x 6 ft. (1.2.x 1.8m) |SCP209-ND 270.55 | (1/pvax6) 


Floor Runner, Black, 0.125 in. 
(8mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) | SCP210-ND 1015.16 


1864R 


Dissipative Mats 


8200 Series: Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique 
three-layer construction. The top layer is durable static dissipative 
vinyl, which has sufficiently low resistance to discharge static-laden 
conductors, yet will prevent the shorting of pins on the backs of 
printed circuit boards laid on the mat. 

8200 Series Floor Mats: Includes one 15 foot (4.6m) 3040 Ground 
Cord and two 3050 Snap Fasteners (installed). 

8210 Series Table Mats: Includes two 3M 3050 Snap Fasteners 
(installed) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist 
Straps must be ordered separately. 

8260 and 8280 Series Table and Floor Mats: Include two 3040 
Ground Cords and two 3050 Snap Fasteners to be installed by the user. 
8290 Series Floor Mats: No Hardware included 

8800 Series: Rubber mats consist of a top layer of static dissipative 
rubber laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers 
are made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 

8810 Series Table Mats: Includes two 3034 Snap Fasteners (install- 
ed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straps must 
be ordered separately. 

8840 and 8860 Series Table Mats: Includes two 3040 Ground Cords 
and five 3034 Snap Fasteners to be installed by the user. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4x 6 ft. | SCP214-ND 145.28 | 8201 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 145.28 ae MAT 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 145.28 Pood MAT 


Vinyl, Blue, 2x 50 ft. |SCP280-ND NEW! 404.16 | 8284 
Vinyl, Brown, 4 x 40 ft. |SCP281-ND NEW! 808.35 | 8291 


Table Mats 
Vinyl, Bi 2x4 ft ‘CP219-ND 82 walt 
inyl, Brown, 2 x . St -| 57.1 TABLE MAT 
Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. SCP221-ND 57.82 | 8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. SCP222-ND 57.82 | 8214 
Vinyl, Blue, 2x 24 ft. |SCP279-ND NEW! 292.58 | 8264 
Rubber, Gray, 2 x 4 ft. | SCP224-ND 65.29 | 8810 
Rubber, Blue, 2 x 4 ft. | SCP225-ND 65.29 | 8811 


Rubber, Blue, 2 x 24 ft.| SCP282-ND NEW! 381.93 | 8841 
Rubber, Blue, 3 x 24 ft.| SCP283-ND NEW! 687.47 | 8861 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit: 

* Static-dissipative work mat with two pockets, .024 inches x 2 feet x 2 
feet (0.6mm x 61cm x 61cm) * Grounding cord assembly with alligator 
clip * Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each | Part No. 
SCP124-ND 65.45 | 8501 


Description 
Field Service Kit 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as 

the full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in 

a shirt pocket. 

Kit Includes: 

* Static-dissipative work surface with pocket .015 inch x 15 
inches x 20 inches (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) 

* 2204 Adjustable Wrist Band 

* Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap 
ground cord, 5 feet (1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 feet 
(1.52m); 3063 Work surface ground cord 5 feet (1.52m) 

* 3038 Alligator Clip 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each _ | Part No. 
SCP182-ND 95.82 | 8505 


Description 
Lightweight Field Service Kit 


Grounding System for Wrist 
Strap/Table Mat 


Easily snaps onto mats and runners; 

grounds two single conductor wrist 

straps. 

Comes complete with ring connector and a 15 foot (4.6m) ground 
cord. Ground cord has 1MO resistor for mat connection only. 
SCP206-ND. 


Grounding Cord 
and Fasteners 


15 foot (4.6 meter) Pre-installed male snap 
fastener with integral one megohm resistor on @=> 
one end, solderless terminal on other end. 


Digi-Key 
Description Part No. 

Grounding Cord SCP114-ND 
Fastener, 10mm, Male SCP273-ND NEW! 
Fastener, 10mm, Female | SCP274-ND NEW! 
Fastener, 10mm, Female |SCP275-ND NEW! 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic 

items needed to create a static-safe 

work environment They include 

a floor mat, table mat, adjustable 

wrist strap with grounding cord and 

accessories to properly connect all 

of the kit components. 

Kit Includes: * Table Mat, 2 feet x 4 feet (.6m x 1.2m) * Floor Mat, 4 
feet x 6 feet (1.2m x 1.8m) *3M 3040 Ground Cord, 15 feet (4.6m) 
* 3M 3048 Grounding System for Wrist Strap/Table Mat * 3M 2214 
Adjustable Wrist Strap 

8020 Series Workstation Grounding Kit: 

The 3M 8020 Workstation Grounding Kits provide the complete static 
protection offered by all the 3M kits. Both the floor and table (8200) 
mats are made from soft three layer static dissipative material. 

8030 Series Workstation Grounding Kit: 

These kits contain two different types of static control mats. The 
table mat is made of the soft three-layered, static dissipative 8200 
material, while the floor (1864) mat is of the more rigid, conductive 
Velostat material. 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each | PartNo. 
Matching Table and Floor Mats 
Brown, 3 Layer Construction SCP121-ND 415.88 | 8021 
Gray, 3 Layer Construction SCP123-ND 415.88 | 8023 
Blue, 3 Layer Construction SCP211-ND 415.88 | 8024 
Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat 
Brown, 3 Layer Table Mat SCP179-ND 391.72 | 8031 
Gray, 3 Layer Table Mat SCP180-ND 391.72 | 8033 
Blue, 3 Layer Table Mat SCP213-ND 391.72 | 8034 


Description 


@ 
acLStaticide. 
ESD Mats 


Dualmat™ Static Dissipative 
Work Surface Material 


The Dualmat is a static dissipative industrial grade elastomer 
designed for use on table and other grounded work bench surfaces. 
The material meets both the ANSI/ESD S20.20 and European IEC 
61340-5-1 specifications. 

Features: * Embossed finish * Reversible »* .080 inch (2mm) thick- 
ness *.05 second, decay time *Low out gassing and VOC *Low 
abrasion * No vinyl monomers, or DOP * UV additives 

Benefits: * One side colored other side black, ideal for fiber 
optics Will withstand high temperature, solder, flux and harsh 
chemicals ¢ Ideal for clean rooms and other controlled areas 


ACL Staticide 
Part No. 
8185GM2436 
8185GM2448 
8185GM2460 
8185GM2472 
8185GM3060 
8185GM3072 
8085BM2436 
8085BM2448 


[Dimensions 
(Inches) Color 
24x 36 
24x 48 
24x60 
24x72 
30 x 60 
30x72 
24 x 36 Light 
24 x 48 Blue 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
$T1051-ND 63.25 
$T1052-ND 84.13 


$T1053-ND 
ST1054-ND 
ST1055-ND 131.38 
ST1056-ND_ 157.63 
$T1033-ND = 63.25 
ST1034-ND__84.13 


105.13 


Greent 126.13 


Dimensions Digi-Key Price ACL Staticide 
(Inches) Color | Part No. Each Part No. 
24 x 60 ST1035-ND 105.13 | 8085BM2460 
24x72 Light |ST1036-ND 126.13 | 8085BM2472 
30 x 60 Blue ST1037-ND 131.38 | 8085BM3060 
30 x 72 ST1038-ND_ 157.63 | 8085BM3072 
24 x 36 ST1039-ND 63.25 | 8285RBM2436 
24 x 48 ST1040-ND 84.13 | 8285RBM2448 
24 x 60 Royal |ST1041-ND 105.13 | 8285RBM2460 
24x72 Blue ST1042-ND 126.13 | 8285RBM2472 
30 x 60 ST1043-ND 131.38 | 8285RBM3060 
30 x 72 ST1044-ND_ 157.63 | 8285RBM3072 
24 x 36 ST1045-ND 63.25 | 8385DGYM2436 
24x 48 ST1046-ND 84.13 | 8385DGYM2448 
24 x 60 Dark ST1047-ND 105.13 | 8385DGYM2460 
24x72 Gray ST1048-ND 126.13 | 8385DGYM2472 
30 x 60 ST1049-ND 131.38 | 8385DGYM3060 
30 x 72 ST1050-ND 157.63 | 8385DGYM3072 


+ Green Mats can be used to designate lead free work areas 


DESCO 


ESD Mats and Hardware 
Statfree® T2 Rubber Table Mats 


These table top kits are perfect for individual workstation control. The 
mat rolls are used for cut-to-fit workstation control. Durable rubber 
material, dissipative on one side and conductive on the other — .060” 
(1.5mm) thick. Workstation kits include mat, common point ground 
cord and universal snap kit. Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each | Part No. 
T2 Workstation Kits 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1097-ND. 80.11 | 66040 
2x4 (0.6 x 1.2) Blue 16-1074-ND 99.46 | 66045 
i . Dark Grey| 16-1075-ND 99.46 | 66055 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each Part No. 
T2 Workstation Mat Rolls 
Blue 16-1072-ND 643.93 | 66070 
2x40 (0.6 12.2)! Dai Grey |16-1073-ND 643.93 | 66080 


Statfree® Type B Vinyl Table Mats 


These tabletop kits are perfect for individual workstation ESD control. 
Smooth finish on one side and a non-glare finish on the other — .100" 
(2.54mm) thick. Complete common point ground kit is included 
with table mat kits. 


Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions| Kit Digi-Key Price |Desco 
Ft. (Meters)| Color | Includes | Part No. Each | Part No. 
Type B Mat Top Kits 
2x3 Beige Bench 16-1042-ND 70.03 | 16201 
(.61x.91) | Blue | Ground Kit] 16-1044-ND 70.03 | 16213 
2x4 Beige Bench 16-1043-ND 84.57 | 16202 
(61x 1.22)| Blue | Ground Kit} 16-1045-ND 84.57 | 16214 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters)| Color Part No. Each Part No. 
Type B Rolls 
2x40 Beige | 16-1076-ND 492.84 | 16250 
(0.6x12.2) | Blue | 16-1077-ND 492.84 | 16260 
Brown 16-1078-ND 410.00 16270 
25x40 Beige | 16-1079-ND 615.44 | 16255 
(0.76x12.2)| Blue | 16-1080-ND 615.44 | 16265 
Brown 16-1081-ND 512.00 16275 


Statfree® EB Rubber Floor Mat 


Excellent floor mat for worker comfort and productivity. 
Durable homogeneous rubber — .50” (12.7mm) thick. 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
3x5 (0.9 x 1.5) 16-1067-ND 311.14 40935 


Statfree® CV Conductive Vinyl 
Floor Mat Kit 


Excellent floor mat for hard surface and carpeted area using 
rolling chairs and carts. Durable and long lasting vinyl material; 
reversible — .125” (3.2mm) thick. 


Ground kit is included with floor mat kits. Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price |Desco 
Feet (Meters) Part No. Each _ |Part No. 
CV Floor Mat Kit 
4x6 (1.2 x 1.8) 16-1071-ND 226.37 |15006 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DESCO 
ESD Mats and Hardware (cont.) 


Statfree Z2™ Dissipative 3 Layer 
Vinyl Mat Top Kits 


Statfree Z2 Material is a highly effective three-layer material. Its 
durable vinyl top layer makes it ideally suited for use as an ESD 
protective bench mat. Its highly conductive middle layer provides a 
faster discharge path to ground. 

The cushioned dissipative bottom layer provides excellent protection 
against physical damage, and makes it easier to pick up small parts. 
Note: Kits include common point ground kit. 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 

Feet (Meters) Color Part No. Each |Part No. 
2x 3 (0.6 x 0.91) 16-1092-ND 75.43]42460 
2x4 (0.6 x 1.2) Blue | 46-1093-ND 90.15 |42465 
2x 3 (0.6 x 0.91) 16-1094-ND 75.43 42470 
2x4 (0.6 x 1.2) Grey 16-1095-ND 90.15|42475 


Universal Snap Kit for Mats 


Universal Snap Kit for Mats, 6 pcs. 
(connects wrist strap to mat) 16-1012-ND 5.05 |09864 


Wrist Strap x 
Grounding System y 

Wrist Strap Grounding System with two banana jacks and one 10 foot 
(3.0m) grounding cord. 

SCPTISAND isc. cicrcccesisaiiidersrsccddatiasaddrcneaisccosaeaies $21.85 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide 
static protection while retaining worker mobility. 
Features: * Increase personnel mobility * One 
size fits most shoes ¢ Extra long contact ribbon 
accommodates most boots 


Note: The Grounding Assemblies are not to be 


used in areas where the individual may come in 
contact with electrical circuitry exceeding 250 volts. 


Digi-Key Price | 3M 


Description Part No. Each | Part No. 


Push and Clinch Snaps 
Pronged 10mm Stud Snap 16-1052-ND 4.08 |09861 
Pronged 10mm Socket Snap 16-1053-ND 4.08 |09863 


Statfree i™ Conductive Ergonomic 
Rubber Interlocking Room System 


This material is designed primarily to be used as a floor runner or to 
protect an entire room. The unique anti-fatigue dome/support cells 
provide extra comfort and prevent the mat from shifting on the floor. 
Its interlocking strip can be easily trimmed to give clean beveled 
edges. Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) 16-1090-ND 130.15 40930 
3 x 4 (0.91 x 1.2) 16-1091-ND. 240.41 40931 


Ground Point for Bench 
Mat and Two Wrist Straps 
without Resistor 


Digi-Key 
Description Part No. 
10mm Socket, 10' (3.05m) Cord |16-1050-ND 22.18 |09820 
10mm Stud, 15'(4.57m) Cord =| 16-1051-ND. 22.60 | 09825 


Floor and Work Surface Ground Cord 


Screw allows ground cord to be bolted to mat to keep cord from 
disconnecting. 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
Without Resistor, 10mm Snap 
Stud, 15’ Cord 16-1063-ND 22.18 | 09814 


Static Control Wrist 
Straps, Heel Straps 
and Testers 


Charge-Guard™ 
Adjustable Wrist Strap 


Wrist straps are the front line of defense in all static control 
processes. Ensure a comfortable fit with the Charge-Guard 
Series Adjustable Wrist Strap. One size adjusts to any size wrist 

to provide reliable, 360° protection. Flex life: 1,000,000. @® 


Charge-Guard Disposable Wrist Strap 


The Charge-Guard Disposable Wrist Strap provides cost-effective and reliable 
static protection. The wrist strap is suited for shipping valuable products to 
ensure protection at the receiving end. 


Highland Model™ 2272 Adjustable w& 
Static Control Wrist Strap 


Conductive comfort band: Silver-plated, continuous 
monofilament threads establish a 360° contact zone and 
a reliable path to ground. The banding gently contacts the 
skin and allows it to breathe for extreme comfort. The stainless steel backplate 
secures the end of the band in the clasp and ensures reliable electrical bond. 
Flex life: 350,000. 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each | PartNo. 
Charge-Guard Adjustable Straps 
Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. SCP141-ND 17.72 | 2214 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft. SCP142-ND 24.61 | 2224 
Replacement Wrist Bands SCP144-ND 7.07 | 2204 
Charge-Guard Disposable Wrist Strap 
Disposable Wrist Strap SCP145-ND 1.20 | 2209 
Highland Model Wrist Straps 
Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. Coiled 

Grounding Cord and Alligator Clip 
Adjustable Wrist Strap 


Description 


SCP172-ND 7.69 | 2272 
SCP173-ND 3.34 | 2271 


With 1meg Ohm Resistor SCP163-ND 8.34 | 2051 


Iron Man™ Workstation Monitors 


Features: * Overvoltage monitoring of electronics assemblies * Sold- 
ering iron overvoltage failure alarm »* Audio and visual alarms 

Iron Man Plus™: With Iron Man Plus Monitors, an operator, a dis- 
sipative mat, and most importantly, all board assembly in progress 
are covered 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Iron Man Soldering 
lron Monitor SCP258-ND 144.58 | CTC330-WW 
Tron Man Plus Soldering 
Iron Monitor SCP259-ND 221.38 | CTC331-WW 


Ground Man, 
Ground Monitors for Tools 


Features: ¢ Ground Man Monitors measure ground impedance in 
accordance with requirements of ANSI/ESDA S.20.20 standard * The 
alarm threshold can easily be adjusted at anytime in a range of 1 ~ 
209 * Ground Man Monitors provide logic signal to the tool to shut it 
down when any of the grounds fail 

Ground Man Plus: With the Ground Man Plus Monitors, you would 
cover all important ground connections in the tool and an operator 


Charge-Guard™ 746 
Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit much 
like the 745 but it operates on either battery or 
AC power. Can be used in production facilities 
to field service locations. Unit comes complete 
with an AC adapter, lithium battery and wall 
mounting kit. 

SCP235-ND $201.07 


NEW! Power Supply for 746 Wrist Strap Tester 
SCP278-ND 


Wall Mount Wrist Strap Tester 


The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be 
wall-mounted in a production facility for daily testing of employees’ 
static control wrist straps. Simple to operate, with red and green LEDs 
giving a clear “go” or “no go” indication. Comes with the base unit, 
output connector, wall-mounting system and template, cover for the 
wrist strap plug-in jack and the AC/DC transformer. 

Dimensions: 5.43 x 7.48 x 2.09 inches (13.8 x 19.0 x 5.3 cm) 


SCP204-ND $426.54 


The 3M Shoe Electrode 741 is a test plate that connects to the 3M 
Wrist Strap Tester 740 to test heel straps. 
SCP277-ND NEW!.............. 0... ccc cece ccc e eee ee nee en es $110.76 


NEW! Model 749 Pedestal Stand 


The 749 Pedestal Stand can be used to provide support for the 3M 
Wrist Strap and Footwear Tester 740 and the 3M Wrist Strap Tester 746. 


SCP267-ND $151.20 


Wrist Strap Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies 
the resistance of the operator and work surface ground connections. 
The monitor uses a reliable resistance method that actually includes 
the operator's skin resistance to determine if the system is operating 
properly. If the operator's resistance exceeds 10 megohms or 35 
megohms, or the wiring connections exceed 3.7 megohms, audible 
and visible alarms are triggered. The unit will also warn of potentially 
dangerous low-resistance situations. The monitor uses the light 
and compact dual conductor wrist strap. Dual conductors provide 
the resistance circuit that is monitored as well as provide grounding 
redundancy. If one conductor fails, the other will still function to 
prevent sensitive components from being exposed to static. Comes 
complete with a quick connect/disconnect 732 Remote Jack and 
mounting hardware. 

Dimensions: 6.5 x 3.25 x 1.5 inches (162 x 82 x 38mm) 


Digi-Key Price | 3M 


Description Part No. Each | Part No. 


Workstation Monitor Kit 


with Hardware SCP226-ND 149.49 | 724 


Dual Conductor Fabric Wrist 
Strap Adjustable 


Dual Conductor Coiled Cord 5’ 
Dual Conductor Coiled Cord 10° 


SCP232-ND 8.79 | 2368 


SCP233-ND 17.69 | 2360 
SCP234-ND 20.53 | 2370 
Dual Conductor Coiled Cord 20° SCP246-ND 36.14 | 2371 


Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A | SCP240-ND 25.50 | 2360R 


Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP241-ND 29.61 | 2370R 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A | SCP242-ND 36.14 | 2371R 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Ground Man Ground 
Monitor SCP260-ND 193.86 | CTC333-WW. 


Ground Man Plus 
Ground Monitor 

Replacement Terminal 
Board with Jack 


SCP261-ND__249.28 | CTC334-WW 


SCP262-ND 13.95 | CTA251 


WS Aware® Dual Workstation Monitors 


Ultra-Low Voltage WS Aware Monitors provide only 25 millivolts of 
signal to any part of the wrist strap at anytime, even when it is open 
Features: * Dual wrist strap monitor * Body voltage monitoring * Metal 
ground monitoring * EMI on metal ground * Programmable thresholds 
¢ Individually Calibrated » Big Brother generator detection 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each _ |Part No. 
Dual ESD Monitor SCP251-ND 506.40 |CTC061-3-WW 


Dual ESD Monitor 
with Big Brother™ 


Replacement Jacks 


SCP252-ND _570.00 |CTC061-3-BB-WW 
SCP253-ND 16.65 |CTA245 


Ground Master® 
Equipment Ground Monitor 


Features: * Ground Master measures ground impedance in ac- 
cordance with requirements of ANSI/ESDA S.20.20 standard * The 
alarm threshold can be easily adjusted at anytime in a range of 1 ~ 
209 Each ground connection is protected by individual fuses to 
protect equipment in case of mis-wiring of neutral, power and ground 
¢ Ground Master RT provides relay closure and logic signal to the tool 
to shut it down when any of the grounds fail * Ground Master monitors 
EMI on each ground and indicates EMI status and more 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Ground Master Ground Monitor} SCP263-ND 680.92 | CTCO65-RT 


Ground Pro™ Ground Integrity Meter 


Features: ¢ Broadband EMI measurements * Audio alarms * Ground 
Master measures ground impedance in accordance with requirements 
of ANSI 6.1 and ANSI/ESDA S.20.20 standards * Ground Pro provides 
accurate ground impedance measurement in the presence of noise 
and ground currents; something a regular multimeter cannot do. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Ground Pro Ground 
Integrity Meter SCP264-ND 1154.20 | CTMO51 


Workstation Monitor Checker 


The Workstation Monitor Checker was designed specifically to verify 
the proper operation of your dual wrist strap, workstation and ground 
monitors. The Checker simulates the proper resistances and signals 
to check the correct response and verify that the monitors are in 
compliance with your facilities specifications. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Monitor Checker SCP265-ND 922.20 CTE701 
ScanEM® Probes 


Features: ¢ Pinpoint exact sources of EMI ¢ Detect electric and 
magnetic fields separately * Small size * Self-contained *LED 
color bar * Will not disturb circuit operation * RF output to spectrum 
analyzer and oscilloscope * DC output to a multimeter and more 
Accessory Kit Includes: * Cable SMB/BNC 6’ (1.8m) * BNC to Male 
N Adapter * BNC to Banana Plug Adapter 


Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A | SCP243-ND+ 25.50 | 2391 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP244-ND$ 29.61 | 2392 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A | SCP245-ND$ 36.14 | 2393 


$ 3.4mm Plug-Not for use with SCP226-ND — Recommended for use with 
other manufacturers’ monitors that use a larger input jack design. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each _ | Part No. 
ScanEM-C Near-field Probe | SCP255-ND 806.20 | CTKO15 


ScanEM-QC Near-field Probe] SCP256-ND 
ScanEM-C/QC Accessory Kit | SCP257-ND 


922.20 | CTKO19 
108.80 | CTA101 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Static Control Wrist Straps, Heel 
Straps and Testers (Cont.) 


Electromagnetic Compliance 
Training Kit 


With CTK031, following the clearly illustrated step-by-step instructions, 
you can demonstrate and experience: * The difference between 
electric and magnetic fields * The effectiveness of a ferrite as a 
high frequency noise suppressor ¢ The effectiveness of a shielding 
material * Ground plane currents ¢ The location of hidden traces 
generating emissions * Pinpoint sources of emission and more 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each Part No. 
EMC Training Kit SCP254-ND 1038.20 | CTKO31 


NEW! 718 Static Sensor 


The 718 Static sensor is a portable, handheld instrument designed for 
measuring voltages associated with electrostaic charge. Its intended 
use is for measuring the amount of voltage, in a range from 0 ~ 20 
kilovolts, associated with an electrostatic charge buildup on a surface. 


The 718A Air lonizer Test Kit is a set of accessories for use in con- 
junction with the 3M 718 Static Sensor. Their intended use is for 
verifying the operation of air ionizers by measuring the neutralization 
time for a static charge placed on a stationary metal plate. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
718 Static Sensor SCP294-ND 580.10 | 718 
718A Air lonizer Test Kit SCP276-ND 262.58 | 718A 


ESD Pro Event Detector 
Locate and identify ESD events in your process 


The ESD Pro is a hand-held indicator of ESD events that detects and 
counts the discharges as well as shows the relative strength of each 
ESD event. It offers variable settings of the discharge alarm threshold 
to detect and count only those discharges that exceed the threshold 


Specifications: 

* Sensitivity: 1 ~ 1,000V »* Threshold: Adjustable » Discharge Polarity: 
Both * Event Count: 4-digit counter * Event Magnitude: LED Bar 
¢ ESD Event Indication: LED bar, buzzer 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Event Detector | SCP266-ND 1154.20 | CTM082 ESD-PRO 


DESCO 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 
Adjustable Wrist Straps 


Elastic wrist straps have silver impregnated nylon knitted inside with 
a soft lightweight fabric, allowing softness, comfort and flexibility. May 
be fitted to any size. 4mm snap. 


Speidel® wrist straps are Twist-O-Flex® metal wrist straps made 
of non-allergenic stainless steel for reducing reactions and providing 
long service life. 


Use Replacement Coiled cords for wrist straps, smocks and gloves. 
4mm stainless steel contact snap to connect directly to wrist straps. 
Molded in one megohm series resistor at snap end to protect operator 
from line voltage. 


Digi-Key Price | Desco 
Part No. Each | Part No. 


Elastic Band Wrist Strap 


Description 


Foot/Heel Grounders 


Features: ¢ Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner 
scrim * Hook and loop fastening assembly ¢ 8 strand nylon polyester 
grounding tab ¢ Will not mark shoes 


Price | Desco 
Description Each | Part No. 
Adjustable Hook and Loop 
Heel Strap with 1 Meg Res. | 16-1024-ND 12.70 | 17200 
Heel Grounder with 1 Meg 
Resistor 16-1068-ND 8.78 | 07588 


Wrist Strap Tester 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single 
touch at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail 
High. 800KQ ~ 10MOQ 


Price |Desco 
Description ks Each _| Part No. 
Touch Tester, 9VDC 16-1089-ND 97.48 |19240 


Wrist Strap and Footwear Combo 
Tester with Stand or Footplate 


Battery powered QV tester that tests wrist straps with a single touch 
at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 


Clear Anti-Static Tape 
Digi-Key Price Each |3M 
Size Part No. 1 5 | Part No. 
Unprinted 


1/2” x 72 yards} 3M40A-ND 12.44 11.38 | 40 X 1/2” 
1”x 72 yards | 3M40B-ND 24.87 22.74 |40 X 1” 
Pre-printed with Static Symbol 
1/2” x 72 yards} 3M41A-ND 12.44 11.38 |40PR (Printed) X 1/2” 
1"x 72 yards | 3M41B-ND 24.87 22.74 | 40PR (Printed) X 1” 


Labels 


ATTENTION 
Static-Sensltive 


Fanaa st ATTENTION 
or on OBSERVE PRECAUTIONS 
FOR HANDLING: 

ELECTROSTATIC 

SENSITIVE 
DEVICES 


Rousat 
Do Not Destroy 


JEDEC.14-SymB0l 


Wrist Strap Range: 750KO ~ 10MO. Digi-Key Size 
Footwear Range: 750KQ ~ 100MQ Fig Part No. Inches (mm) 

Price 1 SCP129-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
Description : Each SCP128-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
Combo Tester with Stand 16-1084-ND 430.87 SCP127-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 
Combo Tester with Footplate | 16-1098-ND 386.63 2 SCP126-ND 2x 2 (50.80 x 50.80) 

SCP130-ND 4x4 (101.60 x 101.60) 
© Mini . 

Jewel® Mini Monitor Quantity |Digi-Key Price [3M 
Ensures ESD protected workstation. Provides true 100% continuous Description (per roll) | Part No. Each | Part No. 
monitoring; cannot be fooled, no false alarms. Small size takes up (JEDEC-14) Orangete 500 SCP129-ND 28.87 |7101 
minimal work surface area. Size: 2.77 inches x 2.07 inches (JEDEC-14) Yellowt* 500 SCP128-ND 32.09 |7102 


Digi-Key Price |Desco 
Description Part No. Each | Part No. 


(Mil. Std. 1294) Yellowte] 500 
(Mil. Std. 129J) Yellowt*) 500 |SCP126-ND 36.51 |7202 
(Mil. Std. 129J) Yellowte| 250 |SCP130-ND 59.12 |7203 


SCP127-ND 36.51 |7201 


Jewel Mini Monitor,120V, Sapphire] 16-1083-ND 131.97 | 19212 


aM Static Control ~~, 
Shielding Bags f d 
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and Labels 
Economy Static Shielding Bags 


(1900 Series Metal-In): Use these more economical Static Shielding 
Bags for less demanding applications where reuse and high 
durability are not a prime consideration. 

The metal-in aluminum vapor coating is on a thinner 0.48 mil 
polyester as opposed to the 0.92 mil polyester in the 2100 series. 


Economy ZipBag Static-Shielding Bags 
(1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


NEW! Cushioned Static-Shielding Bags 


(2120R Series Metal-Out): The open cell cushioning structure 
provides physical shock protection even when punctured. The 
5-layer construction of the 2120R protects against direct discharge, 
triboelectric charge and static fields. The inside layer, next to the 
components, is a smooth static-dissipative polyethylene liner. 


Size Digi-Key Price Each | 3M 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
1900 Series Metal-In Transparent 
Shielding Bags, 3.1 mil 


With 6’ (1.8m) Coil Cord, Blue 16-1087-ND 25.34 | 09070 
With 12’ (3.66m) Coil Cord, Blue | 16-1086-ND 27.84 | 09069 
Straps Only (no cord) 16-1085-ND 10.08 | 09028 
Replacement Strip for 09028 16-1066-ND 4.55 | 09029 


SCP153-ND 2.48 8.91 ) 1900 3x5 
SCP154-ND 2.87 10.31 | 1900 4x6 


3x5 (7.62 x 12.70) 
4x6 (10.16 x 15.24) 
4x24 (10.16 x 60.96) | SCP155-ND 7.75 — 27.90 | 1900 4x24 
4x30 (10.16 x 76.20) | SCP156-ND 9.69 34.87 | 1900 4x30 


5x8 (12.70 x 20.32) _| SCP157-ND 4.06 14.62 | 1900 5x8 


Economy Adjustable Wrist Strap 
with 6’ (1.8m) Coiled Cord 


Speidel® Twist-O-Flex® Metal Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8m) Coiled Cord, Black | 16-1006-ND 43.32 09085 
Strap Only (extra large, no cord) | 16-1008-ND 31.66 09042 


16-1021-ND 14.84 | 09039 


Replacement Coiled Cords 


6' (1.8m) (Relaxed) Retraction, R/A, 
Coiled Cord Only, Blk., 4mm Snap | 16-1064-ND = 17.10 | 91095 


Dual ESD Ground 
Point Bench Mount 


Digi-Key Price | Desco 
Part No. Each | Part No. 


16-1055-ND 23.50 | 09740 


Description 
With 10’ (3.05m) Cord 


6x10 (15.24 x 25.40) | SCP158-ND 5.31 19.12 | 1900 6x10 
8x10 (20.32 x 25.40) | SCP159-ND 6.55 23.56 | 1900 8x10 
8x12 (20.32 x 30.48) | SCP160-ND 7.18 25.83 | 1900 8x12 
10x14 (25.40 x 35.56) | SCP161-ND 10.24 = 36.85 ) 1900 10x14 
12x16 (30.48 x 40.64) | SCP162-ND 13.87 49.91 | 1900 12x16 
1910 Series Metal-In 
Shielding ZipBags, 3.1 mil 
3x5 (7.62 x 12.70) | SCP165-ND 3.38 12.17 ] 1910 3x5 
4x6 (10.16 x 15.24) | SCP166-ND 3.91 14.08 | 1910 4x6 
5x8 (12.70 x 20.32) | SCP167-ND 5.55 19.96 | 1910 5x8 
6x10 (15.24 x 25.40) | SCP168-ND 7.25 26.10 | 1910 6x10 
8x10 (20.32 x 25.40) | SCP169-ND 8.94 32.17 | 1910 8x10 
10x12 (25.40 x 30.48) | SCP170-ND = 12.05 = 43.36 ] 1910 10x12 
12x16 (30.48 x 40.64) | SCP171-ND 18.77 67.57 |1910 12x16 
NEW! 2120R Series Metal-Out 
Cushioned Static Shielding Bags NEW! 
6x7 (15.24 x 17.78) | SCP270-ND 117 1.05 | 2120R 6” X7” 
8x7 (20.32 x 17.78) | SCP272-ND 1.44 1.29 | 2120R 8" X7” 
8x11 (20.32 x 27.94) | SCP271-ND 1.79 1.61 )2120R 8” X 11” 
11x12 (27.94 x 30.48) | SCP268-ND 2.49 2.24 | 2120R 12” X 11” 
14x15 (35.56 x 38.10) | SCP269-ND 3.54 3.19 | 2120R 14” X 15” 


+ With Black type * Reusable * Destructible 


NEW! Mini Air lonizer 960 


The 960 Mini Air lonizer is a small and versatile blower available for 
equipment or local area ionization. Its small size makes it ideal for use 
in those situations where space is at a minimum. 

Note: Wall transformer sold separately 


SCP285-ND 
SCP286-ND (Wall Transformer for 960) . 


$459.50 
- $50.13 


lonized Air Blowers ® @ 


The 963 neutralizes static charge on non-conductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 
120 Volts, 6 x 6 x 2.5 inches (15.24 x 15.24 x 6.35cm) 

SOR ZO7AND 5 csccedcaneridanescanizmaner dade unthadareanatdrdaavw sal $410.76 
The 963E Benchtop Air lonizer includes a universal power transformer, 
to convert local electrical power into DC 24V (power line cord not 
included). 

SCP287-ND NEW!...............0....cc ccc ccc cece eee ences eee $493.32 


Overhead Air lonizer 991 


FEATURES: * Input Voltage: 100 ~ 230VAC, 50/60 Hz * Input 
Current: 0.4A max, with North American Power Cord * Dimensions: 
44 x 6 x 4 inches (111.7 x 15.2 x 10.1cm) ° Certifications: cULus, 
TUV-GS, CE and C-Tick 


See Digikey.com for detailed specifications 
SCOP249-ND ics cicasesitsrcccsseccenences caeenenseseaieiacnerecne $993.75 


DESCO 


Static Control Shielding Bags, 
Labels and Desiccant Packs 
Statshield® EMI/RFI ESD Moisture 
Barrier Bags 

This bag combines the properties of MOISTURE-VAPOR-BARRIER 
with EMI-RFI-ESD shielding. 


Manufactured from a Type 1 Class N652-260M film which is qualified 
to MIL-B-81705- Rev C Type I. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1016-ND 9.89 20.29 | 13808 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | 16-1018-ND 17.93 36.81 | 13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | 16-1019-ND 28.32 58.12 | 13824 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1020-ND 59.76 122.70 | 13832 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DESCO 


Static Control Shielding Bags, Labels 
and Desiccant Packs (Cont.) 


Statshield® ESD Shielding Bags — 
Metal Out 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 

Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-PRF- 
81705D, EIA541. Superior durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
3x 5 (7.62 x 12.70) 16-1056-ND 3.71 9.54} 13010 
4x6 (10.16 x 15.24) 16-1057-ND 4.61 11.87] 13020 
5 x 8 (12.70 x 20.32) 16-1058-ND 6.20 15.97} 13035 
8 x 10 (20.32 x 25.40) 16-1060-ND 9.26 23.84] 13065 
8 x 12 (20.32 x 30.48) 16-1061-ND 10.85 27.85} 13070 


Statshield® ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 


Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-B-81705C. 
Superior durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25, 100 | Part No. 


3 x 5 (7.62 x 12.70) 


16-1027-ND 2.23 5.90 | 13405 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1028-ND 2.49 6.63 | 13415 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1029-ND 3.94 10.49 | 13430 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1030-ND 4.78 12.63 | 13445 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1031-ND 6.83 18.07 | 13460 


Statshield® Zipper-Style 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Features a reclosable poly- 
ethylene zipper for safe and easy opening and reclosing of bag. 


Meets or exceeds one of more of the following standards: electrical 
and physical requirements of ANSI/ESD $20.20, Mil-PRF-81705D 
Type Ill, EIA 541, EIA 625, MIL-STD-1686 and EIA 583. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) | 16-1032-ND 3.68 9.76] 13605 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1033-ND 4.78 12.65] 13615 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1034-ND 6.98 18.49] 13630 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1035-ND 8.34 22.12) 13645 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1036-ND 11.85 31.38] 13660 


Statshield® Lead-Free Area RoHS 
ESD Shielding Bags — Metal In ®) 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Green color provides easy 
identification of Lead-Free assemblies and components in the 
manufacturing process. 


Meets ANSI/ESD $20.20 and MIL-PRF-81705D, Type Ill. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1099-ND 2.26 5.16 | 12780 
5 x 8 (12.7 x 20.32) 16-1100-ND 4.91 11.21 | 12781 
6x 10 (15.24 x 25.4) | 16-1101-ND 4.31 9.86 | 12782 
10 x 12 (25.4 x 30.48) | 16-1104-ND 8.21 18.78) 12785 
10 x 14 (25.4 x 35.56) | 16-1105-ND 9.79 22.37 | 12786 


18 x 18 (45.72 x 45.72) | 16-1109-ND 22.37 51.13) 12790 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1110-ND 29.87 68.27 | 12791 


ATTENTION 


Static Label for Packaging - 


Static Attention labels used for sealing Shielding Bags kad 
i i OBSERVE PRECAUTIONS 
and marking ESD Containers. cents 
ELECTROSTATIC. 
‘SENSITIVE DEVICES 


Color: Yellow/Black 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
2” x 2” (50.8mm x 50.8mm) 
500 pieces 16-1001-ND 16.14 | 06722 


3M ESD Card Carriers 


Single Card Carriers 


Single card carriers protect individual PCB’s from static and physical 
damage during storage and transport. Interiors are lined with 
dissipative foam cushioning. The lid of each carrier can be modified 
for identification labels or company logos. 

The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 
components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Card Carrier 10” x 8” x 1.25” 


with Hinged Lid 


Card Carrier 12” x 9” x 1.25” 
with Hinged Lid 


SCP237-ND 24.43 | 8520 


SCP238-ND 30.37 | 8521 


Card Carrier 18” x 17” x 2” 


with Hinged Lid SCP239-ND 61.94 | 8522 


Card Carrier 10” x 8” x 2” 


with Hinged Lid SCP190-ND 28.35 | 8523 


Velostat™ Single Device Carrier 


1.55” x 1.01” x 0.46” SCP131-ND 5.75/10] 5701 


ac Staticide. 


Static Control 


Cleaning Products 
General Purpose Staticide 


ki state 
On, contact 
(For Non-Porous Surfaces) 


Solves static related problems such as: 
¢ The attraction of dirt, dust and bacteria to all environmental 
surfaces, products and product packaging. 


* Charge generation on surfaces of tote boxes and carriers used to 
process and store electronic components. 


¢ Damage or destruction of sensitive electronic components and 
subassemblies during their manufacture, shipping or receiving. 


* Data processing “glitches”, memory loss, data errors, paper jams. 


$T1002-ND (1 quart) . $11.50 
ST1059-ND (24 Individual Wipes). ... $8.63 


Heavy Duty Staticide 


(For Porous Surfaces) 
¢ Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 


¢ Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 


¢ Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 

$T1003-ND (1 quart) 

$T1001-ND (40z. Spray Pump) 


Mat and Table Top Cleaner 


Non-abrasive, non-streaking and non-flammable wipes/cleaner ideal 
for general use on work stations, table tops and anti-static mats. It 
effectively removes dirt without degrading the surface’s anti-static 
properties. 

$T1004-ND (1 quart spray bottle) 


MTT20-ND (Wipes 20 count) 


Anti-Glare Screen Cleaner 


Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
40z. bottle with pump. 


$T1025-ND 


Industrial Size Wipes 


These strong, highly absorbent lint free cloths 
are for use on any surface. 

Ideal for computer screens and computer screen 
filters. 


ac. STATICIDE 


Twice the size of a conventional wipe 11” x 8”. 
The extra big wipe with muscle. 
$T1031-ND (Bundle of 75) 


Ideal for use in industrial, commercial and technical environments. 
$T1006-ND (Box of 50) 


Notebook / Laptop 
Cleaning Wipes 
Designed exclusively for all notebook computer screens for use to 


remove fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 
50 pre-saturated wipes in a handy dispenser. 


STHAOZOAND siincisnesoaicanrssosennasereneguansadabanmas veaiqans sda $13.63 


ESD 

Hand Sanitizer 

This product provides excellent sanitization without the use of water 
or towels; contains 60% ethyl alcohol to prevent bacterial transfer. 
Comes in a 500ml pump bottle. 

STIOSO-ND sAdcshhidcerl ed tersiesinlicr en stedceloies $11.25 


Anti-Bacterial 
Static Dissipative Soap 


This product is specially formulated with .3% Triclosan, natural 
moisturizers and proprietary additives. This helps to kill gram-positive 
and gram-negative bacteria, as well as clean and moisturize the skin 
to protect against static. 

Comes in a 500ml pump bottle. 


STIOSS-ND 3 ossibscsseccavstsessacnerigsersecscnmmreasenceenstwessaces $14.51 


CD-ROM 
Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD's. Repairs scratches and cleans fingerprints, 
dust and dirt. Staticide’s new solution combines safe and effective 
cleaners with special polymers that actually molecularly bond to the 
disc surface repairing the toughest scratches. 

Use on both old and new discs regularly to actually make them more 
durable. 


STIOIGND 3s sp csscasasaciaas vecdvandasseaiedanbversiaasesagndanys $17.38 


Premoistened Wipes 
Pre-moistened Staticide Wipes: 


Meets or exceeds military electrostatic decay criteria. 
This long lasting wipe prevents dust attraction, is bio- 
degradable, and is safe and easy to use. For use on 
all materials that are not adversely affected by water 
or alcohol. 


Wipes (80 count) supplied in reclosable container. 


> 
Tancine whe 


Staticide 

Telephone Cleaning Wipes: 

An effective way to clean and disinfect hard non-porous surfaces. 
Cleans and disinfects telephones, earphones, and other telecommun- 
ications equipment. 

Wipes supplied in reclosable container. 


Staticide 
Clean and Clear Optical Wipes: 


These pre-moistened wipes contain a unique solution that cleans 
better and keeps lenses cleaner longer. Ideal for cleaning most types 
of glass and plastic lenses including goggles, cameras, binoculars, 
microscopes, camcorders and magnifiers. It also fights fog build-up. 
Wipes supplied in reclosable container. 


$T1057-ND Pre-moistened Staticide Wipes ................. $8.88 
$T1028-ND _Staticide Telephone Cleaning Wipes........... $15.70 
$T1029-ND __ Staticide Clean and Clear Optical Wipes....... $14.88 


Anti-Static Starter Kit 


This compact kit contains staticides, cleaner, lotion, swabs and wipes 
for all of your everyday static problems. 


STAQSQAND ii caseeccsseceriaeehsdecciasedsaeaisiersacccaeceaeuaeds $24.95 


DESCO 


Static Control 
Cleaner 


Reztore™ Antistatic Cleaner 


Cleans and restores ESD mats and will not degrade surface's ability 
to drain charges. Does not contain silicon or alcohol. 


Ideal for cleaning mats, electronic instrumentation, medical equipment 
and computer monitors, keyboards and equipment. 


Digi-Key Pricing Desco 
Part No. il 12 Part No. 


16-1054-ND 10.66 97.58 |10435 


Description 


Cleaner, 1 quart 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


4 MX Series Rework Tip Bs 
OKI METAL} Dimensions Digi-Key Price Metcal 
by OX tnternations Soldering Systems and Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1073-ND 23.52 STTC-126 

Replacement Parts .016 (0.406) Conical Sharp 389-1077-ND 23.52 STTC-140 

Features: SmartHeat® Technology. Metcal's tip .016 (0.406) Bevel 389-1079-ND 23.52 STTC-145 

cartridges sense the load and instantly adjust power .016 (0.406) Conical 389-1126-NDt 23.52 STTC-145P. 

to quickly deliver the right amount of heat precisely .070 (1.78) Bevel 389-1127-NDt 23.52 STTC-147P 

where it is needed. Metcal systems use SmartHeat . 

Technology that is incapable of overshoot and can 220 (5.588) Knife 389-1122-NDt 45.57 STTC-1173P 

deliver high throughput at lower temperatures. Because 800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant 

the interchangeable SmartHeat cartridges contain a 

heater and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat -120 (3.048) Chisel 389-1084-ND 26.74 STTC-803 


systems require no calibration. SmartHeat technology 
systems need no dials or readouts, tip cartridges specify 
the temperature by series, providing continuous temp- 
erature for fast, easy, and safe soldering. 

Metcal's Talon® easy-squeeze design makes removing 
SMD components a snap. Talon was designed with 
ergonomics, style, and superior performance in mind. 
Beveled edge tips allows rework of several different 
components without changing tip cartridges. 


+ Power Tips designed to address the high thermal demands of lead free alloys and other high thermal 
demand applications. 


Desoldering Tips for MX Rework Systems 


Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.025 (.635) 600 Series 389-1062-ND 39.18 STDC-002 
.025 (.635) 700 Series 389-1089-ND 39.18 STDC-102 
.030 (.762) 600 Series 389-1091-ND 39.18 STDC-003 
.030 (.762) 700 Series 389-1090-ND 39.18 STDC-103 
.040 (1.016) 600 Series 389-1092-ND 39.18 STDC-004 
.040 (1.016) 700 Series 389-1063-ND 39.18 STDC-104 
< .050 (1.270) 600 Series 389-1093-ND 39.18 STDC-005 
ae .050 (1.270) 700 Series 389-1094-ND 39.18 STDC-105 
Tips sold separately. Tips sold separately. . 
P nlite r paca SMT Solder - Desolder Tips 
Digi-Key Price | Metcal 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
1 | Rework System with Dual Expansion Port,100/120VAC 389-1000-ND 534.64 | MX-500S-11 
2 | Rework/Desoldering System, 100/120 VAC 389-1087-ND 855.00 | MX-500DS-11 +—— C ——> 
Replacement Rework Handpiece 
~ with Cord, ESD Safe, for MX Systems 389-1001-ND 89.00 | MX-RM3E 
3 Optional Talon SMT Tweezer Kit, includes Handpiece 
with Cord, Workstand, Sponge, and Cartridge Removal Pad 389-1002-ND 389.00 | MX-TALON-01 
— _ | Tip Stand for MX Series 389-1045-ND 40.00 | AC-TSTAND fiinionmanslonsimneniesl mimi smb DigiKey Price |Metcal 
Desolder Upgrade Kit, includes Handpiece, ESD Air A B c D Component Part No. Each |Part No. 
~ Hose, Workstand, Chamber Liner and Filter Pack, Tip Cleaner | 389-1088-ND 399.00 | MX-D001 
500°F SMD Slot Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Tip _ .090 (2.286) .050 (1.270) .070 (1.778) Chip 0805 389-1015-ND 37.99 | SMTC-501 
Dimensions Digi-Key Price Metcal : 
Taira Deserintion Part No. Each Part No. — 140 (3.556) .060 (1.524) .070(1.778) | Chip 1206, 1210 | 389-1016-ND 37.99 |SMTC-502 
500°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant _ .068 (1.727) .100 (2.540) .050 (1.270) SOT-23 389-1017-ND 37.99 | SMTC-505 
7 = .110 (2.794) .250 (6.350) .080 (2.032) SOT-89 389-1018-ND 37.99 | SMTC-508 
-200 (5.080) XL Chisel 389-1003-ND 23.52 STTC-517 - 
400 (2.540) Chisel 389-1006-ND 03.59 STT¢-536 — 070 (1.778) .040 (1.016) .035 (0.889) | Chip 0402, 0603 | 389-1019-ND 37.99 |SMTC-596 
.050 (1.270) Conical Chisel 389-1082-ND 23.52 STTC-541 = .080 (2.030) .050 (1.270) .060 (1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 | 389-1050-ND 37.99 | SMTC-588 
.060 (1.524) Chisel 389-1007-ND 23.52 STTC-538 600°F SMD Ti 1 Tip Cartrid for Mx Seilea Ri + Syst 
.040 (1.016) Chisel 389-1005-ND 23.52 STTC-525 er: eRe ae ae ee ora 
“016 (0.406) Conical Sharp 389-1004-ND 23.52 sTT¢-522 .200 (5.080) .200 (5.080) .170 (4.318) .090 (2.286) SOIC-8 389-1020-ND 43.44 |SMTC-004 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1080-ND 23.52 STTC-526 .200 (5.080) .200 (5.080) .400 (10.160) .090 (2.286) | SOIC-14, SOIC-16 389-1021-ND 43.44 | SMTC-006 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1081-ND 23.52 STTC-540 375 (9.525) .375 (9.525) .720 (18.288) .125 (3.175) | SOIC-28, SOL-34 | 389-1022-ND  43.44|SMTC-007 
.016 (0.406) Bevel 389-1008-ND 23.52 STTC-545 
‘010 (0.254) Microfine Bevel 389-1083-ND 03.52 STTC-590 .375 (9.525) .375 (9.525) .620 (15.748) .125 (3.175) SOIC-24 389-1023-ND 43.44 | SMTC-009 
.375 (9.525) .375 (9.525) .520 (13.208) .125 (3.175) SOIC-20 389-1024-ND 43.44 | SMTC-010 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant 
200 (5.080) XL Chisel 389-1009-ND 23.52 STTC-017 700°F Quad Tip Cartridges for QFP 
-100 (2.540) Chisel 389-1011-ND 23.52 STTC-036 440 (11.18) .480 (12.19) .480 (12.19) .110 (2.79) TQFP-44 389-1047-ND 68.16 | SMTC-1159) 
.070 (1.778) Chisel 389-1012-ND 23.52 STTC-037 
.060 (1.524) Chisel 389-1013-ND 23.52 STTC-038 DigiKey Bice Metcal 
040 (1.016) Chisel 389-1064-ND 23.52 STTC-025 Description Part No. Each Part No. 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 23.52 STTC-022 Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering 
i ee Rete He oe pee ae aol 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 45.55 SMTC-0167 
016 (0.406) oneal ale ; 650 x .190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1048-ND 45.55 SMTC-1161 
-016 (0.406) —_ SEATED Bao ee 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1049-ND 45.55 SMTC-1167 
.010 (0.254) Microfine Bevel 389-1067-ND 23.52 STTC-090 “ - 7 —" : “ 
700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
-200 (5.080) X-Large Chisel 389-1070-ND 23.52 STTC-117 [ioe a) Descontioy Pavel: Esch Lent, 
-100 (2.540) Chisel 389-1074-ND 23.52 STTC-136 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
100 (2.540) Chisel 389-1124-NDt 23.52 STTC-136P 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 107.18 TATC-502 
070 (1.778) Chisel 389-1075-ND 23.52 STTC-137 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 107.18 TATC-503 
.070 (1.778) Chisel 389-1125-NDt 23.52 STTC-137P 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 107.18 TATC-504 
060 (1.524) Chisel 389-1076-ND 23.52 STTC-138 600°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
.040 (1.016) Conical Sharp 389-1069-ND 23.52 STTC-107 0.050 (1.270) Angled Viper Tip 389-1086-ND 107.18 TATC-608 
.040 (1.016) Chisel 389-1072-ND 23.52 STTC-125 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-ND 107.18 TATC-601 
.040 (1.016) Chisel 389-1123-NDt 23.52 STTC-125P 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 107.18 TATC-602 
.020 (0.508) Conical Sharp 389-1078-ND 23.52 STTC-144 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 107.18 TATC-603 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1068-ND 23.52 STTC-106 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 107.18 TATC-604 
s016'(0.408) Conical Stare SAH one Sie Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. * Sold in pairs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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> = = 
OKi PS-800 and PS-800E 


ga tinh rn Soldering System 


Features: 


* The PS-800 Soldering System is compact for repetitive manual soldering and touch-up 


¢ Utilizes SmartHeat® Technology 

* Requires no calibration 

¢ Uses replaceable heater tips rather than cartridges 
* Perfect for lead-free hand soldering 


PS800 Soldering System includes: e 
* Power Supply with Power Cord = 
¢ Hand-Piece with Cord = 
* Workstand with Sponge and Cartridge Removal Pad i 
PS800E Soldering System includes: 
* Power Supply with Power Cord 
* Hand-Piece with Cord 
¢ Workstand with Sponge and Cartridge Removal Pad 
* Auto Sleep Stand 
* PS-CA2 Coil Assembly 
Digi-Key Price OKi 
Description Part No. Each Part No. 
PS-800 Soldering Handle with Coil Assembly 389-1096-ND 59.00 PS-HC1 
PS-800 Workstand with Sponge 389-1097-ND 30.00 WS2 
PS-800E Soldering System 389-1128-ND 199.00 PS-800E 
Tip Dimensions Digi-Key Price | OKi 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
650 Series Tips for PS-800 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1098-ND 9.12 PHT-650325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1099-ND 8.11 PHT-650335 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1100-ND 8.11 PHT-651355 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1101-ND 10.14 PHT-651367 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1102-ND 9.12 PHT-651384 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1103-ND 9.12 PHT-652017 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1104-ND 9.12 PHT-652035 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1105-ND 10.14 PHT-652057 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1106-ND 9.12 PHT-652327 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1107-ND 9.12 PHT-652335 
.04 (1.0) Conical Long 389-1108-ND 10.14 PHT-653067 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1109-ND 10.14 PHT-654607 
750 Series Tips for PS-800 
.04 (1.0) Chisel Fine 30° 389-1110-ND 9.12 PHT-750315 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1111-ND 9.12 PHT-750325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1112-ND 8.11 PHT-750335 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1113-ND 8.11 PHT-751355 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1114-ND 10.14 PHT-751367 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1115-ND 9.12 PHT-751384 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1116-ND 9.12 PHT-752017 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1117-ND 9.12 PHT-752035 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1118-ND 10.14 PHT-752057 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1119-ND 9.12 PHT-752327 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1120-ND 9.12 PHT-752335 
02 (0.5) Minihoof 60° 389-1121-ND 10.14 PHT-754607 
SFV Series Tips for PS-800E 
.04 (1.0) Chisel 389-1129-ND 11.15 SFV-CH10A 
.078 (2.0) Chisel 389-1130-ND 8.11 SFV-CH20 
.02 (0.5) Conical 389-1131-ND 10.14 SFV-CNO5 
02 (0.5) Conical Bent 389-1132-ND 8.11 SFV-CNBOS 


SP200 Soldering Syste 


Features: 

The SP200 is an ideal choice for through-hole 
soldering and surface mount touchup. As with all 
Metcal SmartHeat® systems, there is no calibration 


m 


required. 
Replacement Handle Includes: 
¢ Handle 
* Cord 
Tips are sold separately. 
Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
Soldering System, 115VAC 389-1031-ND 329.00 SP200-11 
Replacement Solder Handpiece for SP200 389-1032-ND 60.00 SP-HC1 
Cartridge Removal Pad 389-1044-ND 6.19 AC-CP2 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
500°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series — RoHS Compliant 
-125 (3.175) Hoof - Drag 389-1035-ND 26.31 SSC-539A 
-050 (1.270) Mini Hoof 389-1037-ND 26.31 SSC-567A 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1033-ND 16.14 SSC-501A 
-020 (0.510) Conical Sharp 389-1034-ND 16.14 SSC-522A 
-016 (0.406) Bevel 60° 389-1036-ND 16.14 SSC-545A 
600°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series — RoHS Compliant 
-100 (2.540) Chisel 30° 389-1040-ND 16.14 SSC-636A 
070 (1.780) Chisel 30° 389-1041-ND 16.14 SSC-637A 
-060 (1.520) Chisel 30° 389-1042-ND 16.14 SSC-638A 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1051-ND 16.14 SSC-601A 
-040 (1.020) Chisel 30° 389-1039-ND 16.14 SSC-625A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1053-ND 16.14 SSC-654A 
-020 (0.510) Conical Sharp 389-1038-ND 16.14 SSC-622A 
-016 (0.406) Bevel 60° 389-1043-ND 16.14 SSC-645A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1052-ND 16.14 SSC-626A 
700°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series — RoHS Compliant 
-100 (2.540) Chisel 30° 389-1058-ND 16.14 SSC-736A 
-070 (1.780) Chisel 30° 389-1059-ND 16.14 SSC-737A 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1054-ND 16.14 SSC-701A 
-040 (1.020) Chisel 30° 389-1056-ND 16.14 SSC-725A 
-020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 16.14 SSC-722A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1061-ND 16.14 SSC-754A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1057-ND 16.14 SSC-726A 
-016 (0.406) Bevel 60° 389-1060-ND 16.14 SSC-745A 


Thermal Tweezers 


Tweezers will work with EC, WD and WR3 series units. O Thermal Tweezers 
Digi-Key Price Weller 

Description Part No. Each Part No. 

SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 198.45 WTASOSET 

Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 16.19 WT1 

Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414699-ND 16.19 WTA2 

Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 15.42 WTA3 

Tip, 12.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 29.48 WT4 

Tip, 18.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414499-ND 29.48 WT5 


Micro Digital Rework Soldering Station 


Features: 

*3 “radio buttons” allows pre-set of frequently used 
temperture settings 

* Setback, lockout, temperture window, F/C switching, 
standby, auto-off time 

* The pencil powers down when placed in the holder to 
extend tip life 

Specifications: 

* Soldering Pencil: WMRP. 

* Temperature Range: 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 

¢ Voltage Input/Output: 120V/24V 

¢ Supplied Tip: RT3 

* Temperature Accuracy: +17°F 


Digi-Key Price | Weller 

Description Part No. Each Part No. 
Soldering and Rework Station WD1000M-ND 523.95 | WD1000M 
Tip, RT1 Needle Tip 0054460199-ND® 32.44 | 0054460199 
Tip, RT2 0.4mm Point Tip 0054460299-ND® 32.44 | 0054460299 
Tip, RT3 1.3mm Chisel Tip 0054460399-ND® 32.44 | 0054460399 
Tip, RT4 1.5mm Chisel Tip 0054460499-ND® 32.44 | 0054460499 
Tip, RTS 0.8mm Chisel Bent, 30° 0054460599-ND® 32.44 | 0054460599 
Tip, RT6 1.2mm Round Bevel, 45° 0054460699-ND® 32.44 | 0054460699 
Tip, RT7 2.2mm Knife Tip, 45° 0054460799-ND® 34.07 | 0054460799 


@ RoHS Compliant 


WRS1002X Electronically 
Controlled Desoldering Station 


Features: 


* Vacuum is generated with a self-contained pump 

* 80 watts of power for faster heat up and better performance 

* A wide range of DX Series desoldering tiplets available 

* Digital process for exact temperature set, you control the process 

* 80 watt desoldering pencil with internal disposable solder collection 
tube 

* Safely and efficiently removing through hole components from PCB's 

« Vacuum delay feature prevents clogging 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Desoldering Station 80W WRS1002X-ND 903.00 WRS1002X 
Collection Tube for DXV80 0058741815-ND® 7.30 0058741815 
Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX110-ND® 13.07 DX110 
Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 0.7mm DX111-ND® 13.07 Dx111 
Desolder Tip, for DXV80 2.3 x 1.0mm DX112-ND® 13.07 Dx112 
Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 1.2mm DX113-ND® 13.07 DxX113 
Desolder Tip, for DXV80 3.3 x 1.8mm DX114-ND® 13.07 Dx114 
Desolder Tip, for DXV80 2.7 x 1.2mm DX116-ND® 13.07 DX116 


RoHS Compliant 


WES51 and WESD51 Soldering Stations 


Features and Benefits: 


* Cordless temperature lockout to prevent operators from raising the temperatures to levels higher than 
specified for the board or component. Gives you control over the process 


* Cordless Tip Temperature Calibration, which provides the user with 
the capability of resetting station temperature readings to variations 
in tip sizes and styles 


*Quick heat-up and temperature recovery allows continuous 
production soldering 


* Slim, comfortable hand piece reduces operator fatigue 
* Accuracy within 9°F (5°C) 
Temperature Range: 350°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 


* ESD Safe to protect sensitive components 


¢ Uses ET Series Tips 


WES51-ND Analog 50 Watt Soldering Station ........... 6.0.0... cccecec ec ee eee eee ee eens een ene $124.95 
WESD51-ND Digital 50 Watt Soldering Station 
PES51-ND Replacement Iron a 
BA60-ND Replacement Barrel Nut Assembly for PES50 and PESS1 ..................2..0e eee $6.51 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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WR3000M Rework Station 


All parts shown are included in Rework Station. Accessories also sold separately. 


WI('aa Digital Soldering Stations 


WD1001 Includes: 
WD1 power unit, WMP soldering pencil, WDH20 Iron stand and sponge, NT1 supplied tip 


Features: 

* 3 “radio buttons” allows you to pre-set frequently-used temperature settings * Setback, lockout, 
temperature, window, F/C switching, standby, auto-off time * Large high contrast LCD display displays more 
information at a glance * Micro pencil with short tip to grip (37mm) puts you close to the work * High output 
pencil allows you to work with lead-free solder ¢ lron stand has adjustable tilt angle in 4 positions ranging 
from 30 ~ 80 degrees * ESD safe to protect sensitive components Temperature Range: 150°F ~ 850°F 
Temperature Accuracy: +9°F (+5°C) 


0051319099-ND 0052918499-ND 0052711699-ND 0052918099-ND 


WwD1001 


0052917099 — For use 
with WD2/WD2M 
WR3000M Includes: HAP200: Hot air pencil, WP80: Soldering iron, DSX80: Desoldering iron, WVP: 
Vacuum pickup tool Features: * 400 watts of power over 3 independently controlled channels ¢ Air and 
vacuum ports allow the use of up to 3 tools simultaneously * Compatible with high speed micro tools WMRP. 
and WMRT Temperature Range: 150°F ~ 850°F 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Rework Station with Tools WR3000M-ND 1899.00 WR3000M 
Accessories 
DSX Desoldering Iron, 80W 0051319099-ND 225.75 0051319099 
WVP Vacuum Pick-up Tool 0052918499-ND 64.57 0052918499 
HAP200 Hot Air Pencil 0052711699-ND 275.10 0052711699 
Replacement Tips for WMP WP80 Soldering Iron, 80W 0052918099-ND 113.40 0052918099 
Cleaning Kit for DS80 0051312499-ND 15.42 0051312499 
= {2 sesso [i ai: a {2 Tip Dimension | Tip Length Digi-Key Price | Weller 
NT1 NT4 NT1X NT6 Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips for DXV and DSV 
= 7 Eccentric 2.90 23 0051314799-ND 13.07 0051314799 
Digi-Key Price | Weller Eccentric 1.5 23 0051314899-ND 13.07 0051314899 
Description Part No. Each Part No. Eccentric 11 31 0051315199-ND 13.07 0051315199 
Eccentric 2.49 22 0051315299-ND 13.07 0051315299 
Digital Solder Station 85 Watt with WMP WD1001-ND 313.95 | WD1001 
Dual Digital Solder Unit 160 Watt without Iron* WD2-ND 302.40 | WD2 
Dual Channel, Micro Digital Power Rework Unit, 120V | WD2M-ND 346.50 | WD2M Dig ital Solderi ng Stations 
Iron Stand with Sponge for WMP. WDH20-ND. 40.56 | WDH20 
fs A : i a WD1002 Includes: * WD1 power unit * WP80 soldering pencil 
Soldering Iron 65 Watt with NT1 Tip WN 113:40..,| WME-ND *WDH10 Iron stand and sponge *LTB Supplied Tip Features: * 3 
WSP150 Heavy Duty Soldering Pencil, 150 Watt, dade puters ee Loe oe eet Tibia poy 
‘ settings * Setback, lockout, temperature, window, switching, 
for use with WD2/WD2M UHH 165.00 | 0052917099 standby, auto-off time * Large high contrast LCD display, displays 
more information at a glance * High output pencil allows you to 
Tip Dimension | Tip Length | Digi-Key Price Weller vo lead-free acai ee es. ee i eue HH 4 
aaa positions ranging from 30° ~ 80° * safe to protect sensitive 
Bescuption| (ati) (ali) Bertin) = Each BartiNo: components Voltage Input/Output: 120V/24V Temperature 
Replacement Tips Range: 150°F ~ 850°F 
Micro 0.25 7.40 NT1-ND 9.97 NT1 
Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 9.97 NT1S Replacement Tips for WSP80 and WP80 
Round 1.20 9.90 NT4-ND 9.97 NT4 
Bent Round 0.40 8.15 | NTIX-ND 11.97. | NTIX <q] ST <T]] Sie 
Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 9.97 NT6 LTH LTcs LTK LTA 
Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 9.97 NTA 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 9.97 NTB Digi-Key Price | Weller 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 9.97 NTC Description Part No. Each | Part No. 
Bent Chisel 1.60 8.61 NTAX-ND 11.97 _| NTAX Digital Solder Unit 85 Watt without Iron* WD1-ND 196.35 | WD1 
Replacement Parts for WSP150 Micro Digital Rework Power Unit, 120V WD1M-ND 245.70 | WD1M 
Chisel 47 = 0054445299-ND 7.78 0054445299 Iron Stand with Sponge for WSP80 WDH10-ND. 40.56 | WDH10 
Chisel 67 _ 0054445199-ND 7.78 0054445199 Iron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 24.45 | WPH81 
Chisel 93 = 0054445099-ND 778 0054445099 Barrel Nut Assembly for WSP80 WS102-ND 7.02 | WS102 
7 + , 7 80W Soldering Pencil with Short Tip-To-Grip (WP80) | 0052918099-ND 113.40 | 0052918099 
Tip Retainer Nut = = 0058744795-ND 9.57 | 0058744795 Digital Soldering Station 80W with WP80 Pencil WD1002-ND 313.95 | WD1002 
*P Unit only. Solderi i a deacld | Short Tip Retainer Assembly for WP80 0058744845-ND 10.55 | 0058744845 
‘ower Unit only. Soldering pencils and stands sold separately. Long Tip Retainer Assembly for WP80 0058744846-ND 10.55 | 0058744846 
i. i. ‘- Tip Diagram | Tip Length Digi-Key Price Weller 
0051 502699 Circu it Board Vise Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed circuit Round 02 10 _feplacement Tips 3.00 oti 
boards * Spring clamps will hold work piece in place securely * Rotates through Ghisol 0. = 10.90 LTH-ND 3.90 LTH 
360°, allowing work performance at any convenient angle » Adjustable features Round 32 10.90 LTCS-ND 3.90 LTcs 
allow handling of variety of circuit board sizes * Maximum surface: 6-1/4"/160 Chisel 1.2 18.50 LTK-ND 3.90 LTK 
mm x 9-1/8"/235 mm * 0051502699 is ESD SAFE Chisel 1.6 9.70 LTA-ND 3.90 LTA 
Chisel 2.4 10.90 LTB-ND 3.90 LTB 
Digi-Key Price Weller * Power Unit only. Soldering pencils and stands sold separately. 
Description Part No. Each Part No. 
Circuit Board Vise 0051502699-ND 51.91 0051502699 
a 


Dual Micro Digital Rework Station ¢ 


'WD2000M Includes: 
* Power Unit *WMRP and WMRT Soldering Pencils *WMRH Iron 
Stand 


Features: 


Controlled-Output Soldering Station 
WTCPT Weller’s Work Horse 


Specifications: 

¢ Transformer powered soldering station complete with macro style, low 
voltage, temperature controlled soldering iron * Special “closed loop” 
method of controlling maximum tip temperature to protect temperature 
sensitive components * Power unit housing features impact resistant 
plastic for durability * Quick disconnect plug for soldering iron and 


* 3 “radio buttons” allows pre-set of frequently used temperature 
settings »* Setback, lockout, temperature window, F/C switching, 
standby, auto-off time * Tweezers are automatically switched off 
when placed in the WMRTH holder * ESD safe to protect sensitive 
components Voltage Input/Output: 120V/24V Temperature Range: 
150°F ~ 850°F 


lighted on/off switch »* Separate conductor grounds iron tip and Digi-Key Price | Weller 
terminates at third pin of power cord ¢ PT series soldering tips come in Description Part No. Each_| Part No. 
a variety of shapes and sizes in three standard Dual Micro Digital Rework Station with Irons WD2000M-ND 908.25 | WD2000M 
Temperature Ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 800°F Tweezer set with WMRTH Stand and RTW2 Tip Set | 0051317399-ND 320.25 | 0051317399 
(427°C) * Uses PT series tips Micro Soldering Pencil for WMRS (WMRP) 0052917199-ND 123.90 | 0052917199 
Micro Soldering Holder/Sponge for WDH50 (WMRP) | 0051515699-ND 91.35 | 0051515699 
Digi-Key Price Weller RTW1 Tip Set for WMRT Tweezers 0.2mm 0054465199-ND 68.13 | 0054465199 
Description Part No. Each Part No. RTW2 Tip Set for WMRT Tweezers 0.7 x 0.4mm 0054465299-ND 68.13 | 0054465299 
Complete Station 24V Output WTCPT-ND 156.45 WTCPT RTWS3 Tip Set for WMRT Tweezers 3.0 x 0.7mm 0054465399-ND 80.85 | 0054465399 
Replacement Soldering Iron TC201T-ND 81.90 TC201T RTW4 Tip Set for WMRT Tweezers 5.99 x 0.7mm 0054465499-ND 80.85 | 0054465499 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2305 


Replacement Tips for Irons 


ialseq Accessories 


Tip Dim. Digi-Key Price Weller 
(mm) Description Part No. Each Part No. 
Fig. 3 PT Series Tips for TC201T Iron 
cuianean 1.57 Screwdriver, 700°F (371°C) PTA7-ND 3.30 PTAT 
1.57 Screwdriver, 800°F (427°C) PTA8-ND 3.30 PTA8 
3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 3.30 PTC7 
3.18 Screwdriver, 800°F (427°C) PTC8-ND 3.30 PTC8 
79 Conical Flat, 700°F (371°C) PTF7-ND 3.30 PTF7 
79 Conical Flat, 800°F (427°C) PTF8-ND 3.30 PTF8 
38 Long Conical, 700°F (371°C) PTS7-ND 3.30 PTS7 
38 Long Conical, 800°F (427°C) PTS8-ND 3.30 PTS8 
EPH Series Tips for EC1302B Iron 
38 Micropoint Tip EPH101-ND 5.35 EPH101 
1.57 Screwdriver Tip EPH106-ND 5.35 EPH106 
Replacement Barrel Nut Assortment for EPH Tip EC231-ND 8.82 EC231 
ET Series Tips for EC1201A 
1:57: Screwdriver Tip ETA-ND 3.67 ETA 
2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 3.67 ETB 
79 Screwdriver Tip ETH-ND 3.67 ETH 
79 Conical Tip ETP-ND 3.67 ETP 
40 Single Flat Tip ETU-ND 3.67 ETU 
80 Long Conical Tip ETO-ND 3.67 ETO 
Tips for Professional Soldering Irons — ST Series Tips for WP25, WP30, WP35 Irons 
Digi-Key Price | Weller 157 Screwdriver Tip ST1-ND 3.44 ST1 
Fig.| Description Part No. Each | Part No. ass Sngc Ft Tee Ne vi pa 
1 | Vacuum Pick-up Tool WLSK200-ND. 51.24 | WLSK200 79 Screwdriver Tip ST6-ND 3.44 ST6 
2 |WDH Dry Cleaning System 0051512599-ND 12.60 | 0051512599} 
3 | WDC Dry Cleaning System with Wool 0051512499-ND 16.80 | 0051512499) a 
— | Replacement Wool (2/pack) 0051382499-ND 5.25 | 0051382499) So | deri n g | rons 
Solder Bath, 80W Specifications: 
“| (for use with WD2 and WD2M Stations) 0052704099-ND 215.25 | 0052704099 * Specifically designed for use at electrostatic free work stations * Non-burnable silicon rubber cord 


* Lightweight, high impact plastic handle »¢ Blue plastic meets requirements for ESD, Electrostatic 
Dissipative Materials * Uses Weller EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and chromium 


Solder Bath, 150W 


4 | Gor use with WD2 and WD2M Stations) 0052704299-ND 319.20 | 0052704299) plating for long life * UL listed 
NOTE: EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC1002. 


5 | SMT Chip Removal Nozzle Kit 0051515599-ND 315.00 | 0051515599 
6 | Cleanout Tool for Desoldering Pencils 0051350099-ND 15.43 | 0051350099) 
— | Polishing Bar for Soldering Tips WPB1-ND 8.40 | WPB1 

— | Tip Tinner for Solder Tip, 1.50z. 0051303199-ND 8.40 | 0051303199 


Professional Soldering Irons 
WP25, WP30, WP35 Series Irons 


Features: 


EC1302B: 


* Micro-soldering tool 
* Stainless steel heater element 
construction ¢ Fine tip iron for 
light duty applications 


EC1201A: 


* General purpose soldering 
tool * Stainless steel plug-in 
heater element construction 
* General purpose iron for 


PES50: 

* General purpose soldering 
tool »* Stainless steel plug-in 
heater element construction 
¢ General purpose iron for 


mid-range applications 


¢ Fixed temperature units ¢ Ideal for a wide variety of electronic tasks ¢ Inter- 
changeable heater elements - Single handle plus three different heating 


mid-range applications 


elements gives the user a trio of irons for different jobs * Quick change ae = 
knurled collar makes changing heater simple ¢ Lightweight handle with D ipti Dorey poe veler 
cushioned grip ¢ For additional safety, all irons come with 3-wire power eseny Hon = enn: ac prhe: 
cord * Irons use ST series iron plated tips for long life and greater soldering 20W Iron with EPH 101 Tip EC1302B-ND 123.62 EC1302A 
efficiency * UL Listed 40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 123.62 EC1201A 
: ae 50W Soldering Iron with ETA Tip PES50-ND 41.75 PES50 
¢ Important: Use only Weller tips _* ST series tips Replacement Sponge TC205-ND 1.09 TC205 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. ortasol® Cordless Solderin 
Soldering Iron with ST3 Tip, 25 Watt« WP25-ND 38.92 WP25 p . 9g 
Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Watt» WP30-ND 42.07 WP30 Irons and Ti ps 
Soldering Iron with S T3 Tip, 35 Watt» WP35-ND 49.00 WP35 Features: 
Soldering Iron Stand for WP Series PH60-ND 24.19 PH60 75 Watt ¢ Gives the ultimate in portable power and convenience for all soldering jobs * Provides 25 ~ 75 
7 fay ij watts of power » Adjustable temperatures up to 850°F (454.4°C) * Refueled with standard butane refills 
Knurled Tip Retaining. Nut Megan) ele KN6O © Unit ieee for up to an hour of continuous use : 
* Soldering Iron Stand is sold separately. 125 Watt  Self-igniting portable butane heat tool * Anti-static soldering »* “Auto Switch” safety shut-off 
iron plated tips, and built-in butane filter * Rugged stainless-steel body provides up to 125 watts of power 
fe * Adjustable temperature up to 1,076°F (530°C) * Fuel level is clearly visible through a window on the body 
Hot Ai r Rework of the tool Note: Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 
Station and Nozzles ve 
Specifications: 
*650W ¢ Temperature Range: 122°F ~ 1022°F * Voltage: 120V 
Features: 
* Compact design maximizes workspace efficiency * Controlled output < 
maintains set temperature regardless of air flow setting * Temperature A 
and air flow are controlled independently »* Standby button allows s| a> 
you to power down to low settings when not in use ¢ Includes a rest Oo 
support for the hand piece * Nozzles sold separately B piseney erce Melee 
lescription art No. ‘acl art No. 
Digi-Key Price Weller 75 Watt 
Description Part No. Each Part No. Cordless Soldering Iron with PPT6 Tip, 2.4mm P2C-ND 37.38 P2C 
Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PPT1-ND 8.72 PPT1 
Self-Contained Hot Air Station, 120V WHA900-ND 576.45 WHAg00 Sole rat soiger TP. 24mm oes ar apt 
jouble Flat, Solder Tip, 1.0mm | i: 
Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 0058736814-ND 69.74 0058736814 Double Flat, Solder Tip, 2.4mm Ee 8.72 _| _PPT 
Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 87.46 0058736833 Cordless Soldering Iron PSI100C-ND 63.06 PSI100C 
7 Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PSH-ND 11.15 PSH 
Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC 0058736839-ND 66.95 0058736839 Single Flat, Solder Tip, 2.4mm PSI2-ND 41.15 Psi2 
Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 69.74 0058736804 orale Ee eae ue oan ee Atte: |) Ber 
Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 66.95 0058736843 Single Chisel, Solder Tip, 1.0mm PSI5-ND a5 PSI5 
Double Flat, Solder Tip, 2.4mm PSI6-ND 11.15 PSI6 
Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 66.95 0058736842 Double Flat, Solder Tip, 3.2mm PSlI7-ND 11.15 PSI7 
Double Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI8-ND 11.15 PSI8 
Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 66.95 0058736870 Hot Blower Tip PSI9-ND 11.45 PSIO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2306 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Weller® erie _ 


TB100: ¢ 27 watt continuous heat gun turns into 
130 watt soldering gun with a squeeze of the 
therma-boost trigger * Includes: Tool, conical 
and screwdriver soldering tips, scoring tip, rope 
cutting tip, foam cutting tip, smoothing tip, stand 


Flux and Scrub-It® Solvent Dispensers 


Flux Dispensers: * Both static safe and standard hold 2 ounces * Avoid spills and waste and and instructions WSA350: e Removes flux fumes 
place flux precisely where needed » Squeeze bottles dispense one drop of liquid resin, flux, : from the bench top by drawing the smoke through 
oil solvent through stainless steel needles ¢ Static dissipative models protect static-sensitive an activated carbon filter » Voltage: 120VAC 
components ¢ Air Consumption: 87-107 CFM * Sound Level: 
45-50dB (A) *ESD Safe * UL and cUL Listed 
¢ Includes: Bench top smoke absorber and one 


Scrub-It® Solvent Dispensers: * Squeeze dispenser to distribute solvent through brush « For 


cleaning printed circuit boards and other connections * No mess, no waste * Available with nylon WSA350F filter 
bristles or horsehair for static-safe applications * Dispenser holds 2 ounces eed 
7 Digi-Key Price Weller 
nee. Price Weller Description Part No. Each Part No. 
Description Each Part No. - 
Flux Dispenser, 0.020" (.51mm) Needle 2.89 FD2 Heat Tool with Therma-Boost Solder Gun TB100PK-ND 21.63 TB100PK 
‘Ny 5 : Benchtop Smoke Absorber WSA350-ND 52.50 WSA350 
Scrub-lIt Bottle, Nylon Bristle 9.89 SD74 a 
Scrub-It Bottle, Horsehair ESD Safe SD74H-ND 9.89 SD74H Carbon Replacement Filters (3 pack) WSA350F-ND 5.51 WSAS350F 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Benchtop Fume Absorber Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Aerodynamic hood design effectively draws solder fumes away from : . 
the work area. Benchtop Fume Absorber, 115V with 3 Filters K416-ND® 101.20 
Carbon filters traps up to 80% of the flux fumes. Benchtop ESD Safe Fume Absorber, 115V with 3 Filters K417-ND® 123.00 
5 ; . Articulating Arm Assembly Kit with Bench Clamp K418-ND 167.65 
Compact size and adjustable for convenient placement near work area. 
Replacement Carbon Filter Set, 3 Pieces K419-ND® 20.43 
Optional articulating arm with bench mount clamp converts benchtop = = i 
fume absorber to suspended fume absorber for positioning directly Benchtop Fume Absorber with Articulating Arm, 115V K498-ND® 228.65 
over the work area. Benchtop ESD Safe Fume Absorber with Articulating Arm, 115V K499-ND® 273.62 


An inexpensive alternative to individual fume extraction. @ RoHS Compliant 


Features durable corrosion resistant plastic construction and corrosion treated springs with uniform reset 


Vacu u m Desol der P u m ps pressure and cushioned shock reduction. Fitted with replaceable tips. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Fig. 1 
High-Vac Desoldering Pump with Tip, Blue K412-ND 18.75 
Replacement Tip for K412-ND, K500-ND K413-ND 3.00 
ESD Safe Desoldering Pump with Tip, Black K414-ND 23.75 
Replacement ESD Safe Tip for K414-ND K415-ND. 5.00 
Fig. 2 
Desoldering Pump K500-ND 11.83 
Paladin Tools’ 
Desoldering Pump PAL1700-ND Desoldering PUMP .......ccscceccseeceseseeseseesescesesesveseevevesesvevereecesete $19.99 
Desoldering tool removes solder with simple pushbutton operation. PAL2712-ND Replacement Vip iicis cciizciascietsasirsddsebsaneeseissemandniaseeiandiadsecasck $5.99 
A conductive tool for anti-static operation. PAL1704-ND Desoldering Pump with Anti-Static Tip .......... 0.0.0... cc cee ec ee ee ee nee ee eee eens $20.99 
Replaceable tips available. PAL2716-ND Anti-Static Replacement Tip ices iiss vvieisis'a sisais's vine aisinis'ssinleiseleinidsieinniee'sielsdislelenidinia $7.49 


CHIP QUIK” eee pectin included 
with all kits. 
SMD Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD 
components including QFP and PLCC packages, with very low temperature (300°F). 
SMD1 contains everything needed for removing SMD components with either 
convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, SMD32, and SMD291 
for larger jobs which require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000/SMD6000 
kits are complete solder/desolder rework kits for safely removing SMD components, 
cleaning the pads, placing component and reapplying solder safely with low operating 
temperatures. Approved by many top industry PC board manufacturers for reworking 
faulty components, without the need for specialized solder equipment. 


CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC Boards 


that were manufactured with lead and no-lead solders with excellent results on both. Digi-Key Price CHIP QUIK 
It has also been successfully tested for SMD removal on all the major no-lead solders Description Part No. Each Part No. 
that are presently available in the industry. For 8-10 SMD’s SMD1-ND 13.50 SMD1 
SMD2000 Contents (In durable plastic case): Complete Rework Kit, Contents Listed SMD2000-ND 105.00 SMD2000 
Complete Solder/Desolder No Lead Rework Kit SMD6000-ND* 135.00 SMD6000 


* Removal Alloy SMD 4.5 with instructions »* Solder Paste: No clean in 1cc syringe 


with nozzle and cap *3 feet silver solder * Paste Flux: No clean flux in 1cc syringe Replacement Parts 


with nozzle and cap ¢ Liquid Flux Remover/Cleaner: 5cc * Probe Kit * Solder Wick: Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 16' SMD16-ND 98.00 SMD16 

No clean *Handi-Vac ¢2 Acid Brushes Precision Tweezers *6 Cleaning Wipes Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 16' SMD16NL-ND® 82.50 SMD16NL 

* 10 Swabs ° 6 Alcohol Pads Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 32' SMD32-ND 190.00 SMD32 
Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 32' SMD32NL-ND® 150.00 SMD32NL 

SMD6000 Contents (In durable plastic case): No Clean Paste Flux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 13.13 SMD291 

* Removal Alloy SMD 8 feet with instructions »* Solder Paste »* Solder Wire » Paste Removal Alloy 4.5’ No Lead SMD4.5NL-ND@ 27.00 SMD4.5NL 

Flux: For Lead Free Solder, 5cc syringe with handle and tip * Liquid Flux Remover/ Removal Alloy 8’ No Lead SMD8NL-ND® 52.50 SMD8NL 

Cleaner: 10z. container * 4 Probe Kit * Solder Wick: No clean, 5 feet * Handi-Vac Flux in 1cc Syringe, No Lead SMDiNL-ND@ 13.50 SMD1NL 

Tool * 2 Acid Brushes * 2 Precision Tweezers *6 Cleaning Wipes * 10 Swabs * 12 Handi-Vac Kit HVPB6-ND@ 14.63 HVPB6 

Alcohol Pads @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2307 


/TV/Chemtronics 9Desoldering Braid 


Presaturated Wipes 


oHS 


Pure copper braid construction coated with high Purity rosin, quickly and thoroughly Digi-Key Price Each Chemtronics 
removes solder. Use Chem-Wik® or Soder-Wick® to remove components, SMDs, Description Part No. 1 25 Part No. 
ICs, blobs and clean up poor solder connections. Meets or Exceeds these Optic Prep High Quality Optical 
Requirements: ° Mil-F-14256F Type R * NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Cleaning and Polishing Pads (50 Pcs.) CP410-ND 24.90 22.50 | CP410 
Quality Assurance publication * NASA SP-5002 Soldering Electrical Connections Chempad General Purpose, Lint-free, 
* NASA NPC200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B and DOD Handbook Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pcs.) CP400-ND 27.41 24.77 | CP400 
263 * Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision » Mil-Std-2000A Electro-Wash® MX Plastic-Safe Cleaner 
8" x 10” (25 Pcs.) CP421-ND 54.52 49.07 | CP421 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. for Monitor Screens (25 Twin Packs) CSP20-ND 29.37 26.54 | CSP20 
Chem-Wik Desoldering Braid 
-030 (.76) 5 (1.52) White CW2-5-ND 3.34 3.01 2.43] 2-5L H 
‘030 (.76) | 25 (7.62) White | CW2-25-ND 14:36 12.93 10.42] 2-25L Unsaturated Wi pes 
-050 (1.27) 25 (7.62) Yellow CW5-25-ND 14.36 12.93 10.42] 5-25L 
075 (1.91) 25 (7.62) Green CW7-25-ND 14.94 13.45 10.84] 7-25L 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue CW10-25-ND 15.96 14.37 11.58) 10-25L Digi-Key Price Each Chemtronics 
.030 (.76) 100 (30.48) Gray 2-100L-ND 57.28 51.56 41.53] 2-100L Description Part No. 1 25 Part No. 
-050 (1.27) | 100 (30.48) Yellow | 5-100L-ND 57.28 51.56 41.53] 5-100L Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) 6209-ND. 63.48 57.36] 6209 
075 (1.91) 100 (30.48) Green 7-100L-ND 59.42 53.48 43.08] 7-100L Polyester/Cellul Blend, N Wi 
.100 (2.54) | 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 63.68 57.32 46.17] 10-100L Pea ieee one, Onwoven WIRES: cana ‘esi. <b bo |\<etea 
my AP : 7 1 ' ‘ 7 
Soder-Wick Desoldering Braid sei oe) = 
030 (76) 5 (152) Whit 376 3.39 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
. f ite 5 . Laer 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.76 3.39 9” x 9” (300 Pcs.) 6709CH-ND 33.20 30.00} 6709 
-080 (2.03) 5 (1.52) Green 4.06 3.66 Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 440 3.96 8” x 8” (50 Pes.) 7348LE-ND 135.79 122.70] 7348LE 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 486 4.38 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 512 4.61 
.030 (.76) 25 (7.62) White 16.42 14.78 
060 (1.52) | 25 (7.62) | Yellow 16.42 14.78 Hand Cleaner Towels-In-a-Bucket 
-080 (2.03) 25 (7.62) Green 50-3-25-ND 16.90 15.21 . ; . 7 
.110 (2.79) 25 (7.62) Blue 50-4-25-ND 18.64 16.78 Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these pre- 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 20.90 18.81 moistened towels are ready to use for your hard working hands. The citrus based 
.210 (5.33) 25 (7.62) Red 50-6-25-ND 22.18 19.97 rome commined with an absorp. non eeaene tows a reosen issone and 
absorb soils from your hands. Towels will not re-transfer soils back onto your skin, 
re (oes) ~ Goaey eo er a eee ore and will leave your hands conditioned and protected while you clean. Residue free. 
“110 (2.79) 400 (30.48) Blue 50-4-100-ND 73.06 65.76 Quickly Removes: * Adhesives * Caulk * Dirt * Epoxy * Grease »* Grime 
- = ¢ Lubricants * Ink and Dye * Sealants * Tar * Urethane * Wax »* Asphalt 
No-Clean Soder-Wick Desoldering Braid * Polyurethane * Paint ¢ Oils 
.030 (.76) 5 (1.52) White 4.06 3.66 For More Than Just Hands: « Tools ¢ Plastics * Vinyl * Painted Surfaces 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 4.06 3.66 * Metal * Work Surfaces * Equipment * Composites * Workbenches 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 424 3.82 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 4.86 4.38 A2272-ND. 72 Towels: (105° X 12:25 pines onsadaasednngedeadessasiedane eainauleainndtesinusiosions stibagiasloassvion 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 5.30 4.77 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 5.74 5.17 
-030 (.76) 10 (3.04) White 7.34 6.61 7 = 
.060 (1.52) | 10 (3.04) Yellow 7.34 6.61 Swabs and cee} | Fig. 1 poeta 
.080 (2.03) 10 (3.04) Green | 60-3-10-ND 7.80 7.02 . A li t 
-110 (2.79) 10 (3.04) Blue 60-4-10-ND 8.72 7.85 6.33 | 60-4-10 pp Ica ors Fig. 2 Cotton Tip, — 
-145 (3.68) 10 (3.04) Brown 60-5-10-ND 9.58 8.63 6.95 | 60-5-10 = i ican é Wood Handle 
‘or general purpose cleaning of mag- = = 
Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid netic heads, video heads and optical | Fig.3 Cotton Tip, 
60-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter)..................cccceeeneee ences ee eeeeee $5.38 pickups. 
80-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter).........0...0..c cece cece eee ee eee eee eee $4.86 
Qty. Length Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Lead-Free SD Desoldering Braid Ronis 1 | 50 | 3.25(82.55) | CC5O-ND 4273 ~—38.61_—36.04_—| C50 
oa 2 100 6.00 (152.40) CT100-ND 4.03 3.65 3.41 CT100 
Soder-Wick® Lead-Free is the state of the art in desoldering technology. It is specially designed @) 100 6.00 (152.40) CT200-ND 432 3.90 3.64 CT200 
for removal of today’s high temperature lead-free solders. 3 1000 6.00 (152.40) CT2000-ND 34.36 31.05 28.98 CT2000 
Features: * Fastest wicking and heat transfer * Halide free, no corrosive residues * Minimizes — 25 5.00 (127) CS25-ND 35.04 31.67 29.56 CS25 


risk of heat damage to pads, components and PBCs »* Can be used with Tin/Lead solders Speci- 
fications: ANSI/IPC J STD-004; MIL-F-14256 F No-Clean Flux Specifications: MIL-STD-883B; Bellcore 
TR-NWT-000078; ANSI/IPC J SF818 


. . . 
Circuit Works Prototyping RoHS 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics 
Inch(mm) | Feet (Meter) | Color | Part No. 1 25 100 | PartNo. and Rework 
.060 (1.5) 5 (1.52) Yellow | 40-2-5-ND 4.08 3.68 2.96 | 40-2-5 D i s pe ns i n g Pen s (6) CL | [QV coverna contng Remover en 
.060 (1.5) 10 (3.04) Yellow 40-2-10-ND 7.34 6.61 5.33 | 40-2-10 
.080 (2.0) 5 (1.52) Green 40- ND 4.28 3.86 3.11 | 40-3-5 Digi-Key Price Each |Chemtronics 
-080 (2.0) 10 (3.04) Green 40-3-10-ND 7.78 7.01 5.65 | 40-3-10 Description Part No. 1 25 | Part No. 
110 (2.8) 5 (1.52) Blue | 40-4-5-ND 480 4.32 3.48 | 40-4-5 Sereno on est en ea] ae eae pane 
ead-Free No-Clean Flux Dispensing Pen (.: Zz. | i . 
110 (2.8) 10 (3.04) Blue |40:4a10:N0) 8.50 765 6.17 [404-10 Lead-Free Flux Remover Pen (.32 Oz.) CW9400-ND 10.33 9.33 |CW9400 
Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) CWw9100-ND 10.76 9.72 |CW9100 
Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) Cw9200-ND 10.33 9.33 |CW9200 
Lead-Free Pocket Solder pe genetic! 
Std. Tip for Repairing PCBs....................000085 CW2200STP-ND 26.93 24.33 |CW2200STP. 
Lead-Free pocket solder is the high purity pocket-sized solder in a convenient dispenser for Conductive Trace Pen, 
rework and repair. Micro Tip for Repairing PCBs ..................00008 CW2200MTP-ND 26.93 24.33 |CW2200MTP 
Specifications: * Diameter 0.04” (1mm) * RMA Flux Core: 3% * Solder Composition: (Sn) 96.5% (Ag) eerenal Fen for Protecing. _ | CW3300G-ND 18.13 16.38 |CW3300G 
3.0% (Cu) 0.5% * Melting Point: 419° ~ 424°F (215° ~ 219°C) Conductive Silver Grease for Relays and Connectors] _CW7100-ND 27.76 25.08 |CW7100 
$200-ND 125” (3.18m) . . $17.96 Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 17.80 16.08 | CW2605 


Clean Room Products [fais 
Swabs and Applicators 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Description Description Part No. i 25 100 Part No. 
500 2.80 (71.10) 10” (2.54mm) Width ESD Shaft -12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 112.93 102.05 95.25 | 31040ESD 
1 500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 50.05 45.23 42.21 | 41050 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 101.71 91.91 85.78 | 41050ESD 
2 500 3.20 (81.28) .10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 54.70 49.43 46.13 | 44070 
500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 101.71 91.91 85.78 | 44070ESD 
3 500 6.00 (152.40) .09” (2.29mm) Width Wood Shaft -47” (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 142.08 128.39 119.83 | 23110 
4 25 6.30 (160.02) .12” (3.05mm) Width Glass Filled Nylon Shaft -26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip 52121-ND 16.05 14.51 13.54 | 52121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘) Flux-Core Solders 


“275” No-Clean Lead-Free Solder 


Kester "275" No-Clean Flux for cored solder wire was developed to provide superior 
wetting performance for hand soldering in the electronics industry. The use of “275” 
No-Clean Flux results in an extremely clear post-soldering residue without cleaning. The 
unique chemistry in Kester “275” was also designed to reduce spattering common to most 


ar ee STANDARD iggy Beta core fluxes. Kester “275 is Classified as ROLO per J-STD-004. 
Sn63Pb37 361 — - 
LUX Sn60Pb40 361-374 = Digi-Key Price Each 
@ e) Sn62Pb36AgO2 354-372 Description Part No. 1 5 10 
$n43Pb43Bi14 291-325 $n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
SOLDER SOLDER SOLDER 
— - - Sn96.5Ag3.0Cu0.5 423 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia.. KE1134-ND 51.65 46.49 41.32 
L_ 33% | ated Ree $n99.3Cu0.7 440 18 Gauge Solder, 2.2% Flux, .050” (1.27mm) di KE1133-ND 5240 4716 41.92 
21 Guage Solder, 2.2% Flux, .031” (0.79mm) dia . KE1137-ND 56.15 50.54 44.92 
“Ag” 23 Gauge Solder, 2.2% Flux, 025” (0.64.mm) dia. .. | KE1132-ND 57.25 51.53 45.80, 
44” RA Solders 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, 020” (.51mm) dia. ........0.0ccccceee KE1131-ND 67.28» «60.55 «53.82 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 
four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable 
production line soldering. Gold Label. 


“285” RMA Solders 


Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 


Digi-Key assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
Description Part No. fl activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 
RA Solder “44”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia............c.cce KE1100-ND 2463 2217 19.70 Pea pankey F 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050" (1.27mm) dia...........ce cee. KE1108-ND 25.38 22.84 ~— 20.30 escription artiNo: 
: RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1101-ND 27.63 24.87 = 22.10 = 
7 * 2 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1199-ND 2463 2217 19.70 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. . .. | KE1102-ND 29.13 26.22 23.30 21 Gauge Solder, 2.2% Flux, 031" (.79mm) dia KE1200-ND 2913 2622 23.30 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. ...................2. KE1109-ND 30.23 27.21 24.18 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. .. | KE1201-ND 40.25 36.23 32.20 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. .............eee KE1103-ND 40.25 36.23 32.20 28 Gauge Solder, 2.2% Flux, .015” (.38mm) dia. ................. KE1203-ND 4713 42.42 37.70 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. ............. eee KE1110-ND 4713 4242 37.70 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lh. (.45 kg} Spool “331” Organic Water Soluble Solder 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia.................000. KE1104-ND 24.00 21.60 19.20 Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia..................... KE1115-ND 24.75 22.28 19.80 Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia KE1105-ND 27.00 24.30 21.60 allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
nee eae ald , ; ; organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, 031” (.79mm) dia. . Es KE1106-ND 28.50 25.65 22.80 removed with a simple water rinse. Kester “331” is classified as type ORH1 per IPC 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. ...................2. KE1116-ND 29.60 2664 23.68 ANSI/J-STD-004. Red Label. 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. .................008. KE1107-ND 39.63 35.67 31.70 Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 a 10 
Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
“ec ” is 4 
48” RA Lead-Free Solder 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, 062” (1.57mm) dia...........0...2..-.. KE1299-ND 2463 2217 19.70 
Kester “48” activated rosin flux for cored solder wire was developed for lead-free et Gauge Solder, 2.8% Hux, 081" (-rommy cla sD cee cooe: «ieee 
applications to enable soldering of most common metals. Performance characteristics 23 Gauge Solder, 3.3% Flux, 025" (68mm) dla, setae 30.28 ee 24.18 
far exceed standard RA fluxes. Kester “48” builds on the performance of its predecessor 25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia - | KE1301-ND 40.25 36.23 32.20 
Kester “44” with “instant-action” wetting to provide fast and reliable solder joints. Kester 28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. ...............0:00. KE1303-ND 47.13 42.42 37.70 
'48" is classified as ROL1 per J-STD-004. Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Digi-Key 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) di KE1304-ND 2463 2217 19.70 
Description Part No. 1 5 10 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031 (.79mm) dia. KE1305-ND 29.13 26.22 23.30 


$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 


16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1125-ND 51.65 46.49 41.32 
18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia .. | KE1124-ND 52.40 47.16 41.92 
21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia .................... KE1123-ND 56.15 50.54 44.92 
23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia ................... KE1122-ND 57.25 51.53 45.80 
25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia .................... KE1121-ND 67.28 60.55 53.82 


“331” Organic Water Soluble 
Lead-Free Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
The flux is more heat stable than most organic fluxes, resulting in minimal smoke and 
odor. The residue can be completely removed with a simple water rinse. Kester “331” is 


classified as ORH1 per J-STD-004. 


iz - Digi-Key Price Each 
245” No-Clean Solders Description Part No. 1 5 10 
Kester “245” Low Residue Solder was developed to complement the newer generations $n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia... KE1130-ND 51.65 46.49 = 41.32 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. 18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia . KE1129-ND 52.40 4716 41.92 
sone ages ar (aster ucuiaa comparabiesto tat of a RMA flux. 1.1% flux standard, 21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia ... KE1128-ND 56.15 50.54 44.92 
: : : . 23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia ... . | KE1127-ND 57.25 51.53 45.80 
Digi-Key Price Each 25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia .................08 KE1126-ND 67.28 60.55 53.82 
Description Part No. 1 5 10 
No Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool . 
Specialty Solders and 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) dia.................0005 KE1399-ND 2463 2217 19.70 Accessories 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1402-ND 25.38 22.84 = 20.30 
Digi-Key Price Each 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040” (1.02mm) dia.................005 KE1403-ND 27.63 24.87 = 22.10 Description Part No. 1 5 40 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) dia. ........... eee KE1400-ND 29.13 26.22 23.30 Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, 025” (.63mm) dia. .......e.cccscscsseee KE1404-ND 30.23 27.21 24.18 16 Gauge Solder 63/37, 062" (1.57mMm) dia................2+. KE1603-ND 24.63 22.17 19.70 
21 Gauge Solder 63/37, .031” (.79mm) dia. KE1606-ND 29.13 26.22 »=—- 23.30 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) dia. .......... eee KE1401-ND 40.25 36.23 32.20 21 Gauge Solder 60/40, .031" (.79mm) dia . KE1604-ND 28.50 25.65 22.80 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. ........... eee KE1405-ND 4713 42.42 37.70 25 Gauge Solder 60/40, .020” (.51mm) dia. ................208 KE1605-ND 39.63 35.67 31.70 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool Barisolder 
Lead Free Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1.6 Lbs. (.73 kg) ............0008 KE1135-ND® 79.30 71.37 63.44 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. ............ eee KE1408-ND 29.13 26.22 23.30 Oxide Free Solder (E-Bar), 63/37, 1.66 Lb. (.45 kg). ........-.- KE1600-ND 26.28 23.65 21.02 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. ........ 2. eee KE1409-ND 40.25 36.23 = 32.20 Oxide Free Solder (E-Bar), 60/40, 1.66 Lb. (.45kg)............ KE1601-ND 25.35 22.82 20.28 
Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool 
63/37, 1.66: LDS: (45:0): aiicascesassiieessssiineanasainds KE1602-ND 26.48 23.83 = 21.18 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. ............ eee KE1410-ND 29.13 26.22 = 23.30 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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© EasyBraid Co. Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered 
connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R (Quick Braid only), Mil 
STD. 2000 and in compliance with DOD Standard 1686. Also meets the requirements 
of Bellcore spec. TR-TSY-000078 and Ipc Test Method III. Easy Braid numbers ending 
in AS are antistatic bobbins. 


4) Solder Paste 


Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs and components. All pastes 
are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 (25 to 40 microns) and come in 35gm syringes for hand 
dispensing. R276 No-Clean formulation provides optimal performance in all types of dispensing applications. 
Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the PCB. R500 Water Soluble solder paste is 


aggressive enough to remove tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. 


. . . Width Length Label Digi-Key Price Each Easy Braid 
Pastes should be refrigerated to preserve their usable life. 
Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be shipped overnight or 2nd Day Inch (mm) Ft. (Meter) Color Part No. 1 25 Part No. 
Air only. Tips are not included. Quick Braid 
= .025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1084-ND 2.49 2.12 | Q-A-5AS 
_ Digi-Key Price Each .050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1087-ND 2.49 212 | Q-B-5AS 
Description Part No. il 5 10 .075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1090-ND 2.56 2.18 | Q-C-5AS 
No-Clean Paste, 35gm Syringe (R276) KE1507-ND 56.70 51.03 45.36 -100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1093-ND 2.87 2.44 | Q-D-5AS 
Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) KE1512ND 56.70 51.03 45.36 125 (3.18) 5 (1.52) Brown |MBEBLOSGND) BiB © 12:60) || OrESAS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1085-ND. 4.21 3.58 | Q-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1088-ND 4.21 3.58 | Q-B-10AS 
. . 075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1091-ND 4.28 3.64 | Q-C-10AS 
Paste Fl ux and Liq uid Fl ux Pen Ss 100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1094-ND 4.75 4.04 | Q-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1097-ND 5.33 4.54 | Q-E-10AS 
025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1021-ND 10.93 9.30 | Q-A-25 
-050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1023-ND 10.93 9.30 | Q-B-25 
075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1025-ND 11.19 9.52 | Q-C-25 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1027-ND 13.21 11.24 | Q-D-25 
-125 (3.18) 25 (7.62) Brown EB1029-ND 13.79 11.74 | Q-E-25 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1086-ND 38.54 32.80 | Q-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1089-ND 39.39 33.52 | Q-B-100 
Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux while preventing the flux 075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1092-ND 40.61 34.56 | Q-C-100 
inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean paste flux that maintains its characteristics for up -100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1095-ND 44.96 38.26 | Q-D-100 
to 8 hours after dispensing and can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can 125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1098-ND 50.57 43.04 | Q-E-100 
reflow in both air and nitrogen environments. SP244 is a mildly activated rosin paste flux designed to be One Step (RMA No-Clean) 
used as a No-Clean formula for rework applications. .025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1099-ND 2.91 2.48 | OS-A-5AS 
_ : .050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1102-ND 2.91 2.48 | OS-B-5AS 
nye piney 7 Puce nec i .075 (1.91) 5 (1.52) Green | B1105-ND 3.10 2.64 | OS-C-5AS. 
Sscriplion BuO: .100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1108-ND 3.45 2.94 | OS-D-5AS 
Flux Pen - Formula 186 RMA (10mL) KE1803-ND. 4.38 3.94 3.50 -125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1111-ND 3.97 3.38 | OS-E-5AS 
Flux Pen - Formula 951 No-Clean (10mL) KE1804-ND 4.38 3.94 3.50 .025 (.64) 25 (7.62) Silver —B1051-ND 13.47 11.46 | OS-A-25 
Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble (10mL) KE1808-ND. 4.38 3.94 3.50 -050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1053-ND 13.47 11.46 | OS-B-25 
Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe KE1807-ND 57.75 51.98 46.20 He ae 2 ae ae Se ee fece tae anes 
-125 (7.62) 25 (7.62) Brown EB1059-ND. 17.32 14.74 | OS-E-25 
.025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1101-ND 50.85 43.28 | OS-A-100 
050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1104-ND 50.85 43.28 | OS-B-100 
. . . . 075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1107-ND 51.32 43.68 | OS-C-100 
COOPER Plastic Dispensing Ti ps 100 (2.54) 100 (30.48) | Blue £B1110-ND 57.34 48.80 | OS-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1113-ND 73.98 62.96 | OS-E-100 
Features: .025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1100-ND 5.12 4.36 | OS-A-10AS 
; R " -050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1103-ND 5.12 4.36 | OS-B-10AS 
* Plastic material won't scratch delicate surfaces 075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1106-ND 5.29 4.44 | OS-C-10AS 
* Taper reduces dripping from needle 6 100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1109-ND 5.78 4.92 | OS-D-10AS 
+ Length: 1% inches .125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1112-ND 6.74 5.74 | OS-E-10AS 
ineidelbianisien Digi-Key Price One Step Lead-Free (RMA No-Clean) — RoHS Compliant 
Qty. Gauge Color Inch (mm) Part No. Each .025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1188-ND 3.60 3.06 | LF-A-5AS 
aT -050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1189-ND 3.60 3.06 | LF-B-5AS 
25 per He at tah ay pied a oud .075 (1.91) 5 (1.52) Green —B1190-ND 3.81 3.24 | LF-C-5AS 
pkg. 20 Pink ‘024 (61) KDS20TN25-ND 844 100 (2.54) 5 (1.52) Blue | &B1191-ND 425 3.62 | LF-D-5AS 
29 Blue 019 (48) KDS22TN25-ND 844 125 (3.18) 5 (1.52) Brown | _EB1192-ND 5.01 4.26 | LF-E-SAS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1193-ND 5.85 4.98 | LF-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1194-ND 5.85 4.98 | LF-B-10AS 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1195-ND 6.02 5.12 | LF-C-10AS 
TAGCO t .100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1196-ND 6.67 5.68 | LF-D-10AS 
NERGY Variable AC Transformers 125 (3.18) 10 (3.04) Brown | EB1197-ND 7.36 6.26 | LF-E-10AS. 
proDUGTSco= SEA BRAID (unfluxed) 
; ; ; . 025 (.64) 5 (1.52) Silver —B1170-ND 2.49 2.12 | S-A-5AS 
Cased plug-in models feature a ventilated steel case, input line cord and plug, fused NEMA rated output .050 (1.27) 5 (1.52) Gold —EB1173-ND 2.49 2.12 | S-B-5AS 
receptacle, and an illuminated on/off switch. They are connected for output voltage increase with a clockwise .075 (1.91) 5 (1.52) Green —B1176-ND 2.56 2.18 | S-C-5AS 
rotation, and the dials are graduated from 0-100% of the voltage setting. .100 (2.54) 5 (1.52) Blue —B1179-ND 2.87 2.44 | S-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1182-ND 3.06 2.60 | S-E-5AS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1171-ND 4.21 3.58 | S-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1174-ND 4.21 3.58 | S-B-10AS 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1177-ND 4.28 3.64 | S-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1180-ND 4.75 4.04 | S-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1183-ND 5.33 4.54 | S-E-10AS 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1172-ND 38.54 32.80 | S-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1175-ND 39.39 33.52 | S-B-100 
.075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1178-ND 40.61 34.56 | S-C-100 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1181-ND 44.96 38.26 | S-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1184-ND 50.57 43.04 | S-E-100 
Input Output Net 
Input Frequency | Output Constant Current Load Weight 
Fig. Voltage (Hz) Voltage Max. (A) Max. (KVA) | (Lbs.) Sol de r S pon ges 
1 452-1000-ND 120 60 0-132 2.5 33 5 
452-1001-ND 120 50/60 0-140 5.0* -70 7 
452-1003-ND | 120 50/60 0-140 10* 14 10 1/4 = Seo al | pee era Pia tuseetra en 
2 | 452-1004-NDt | 120 50/60 0-140 10* 14 10 1/4 ype (us) splacements acu: 
452-1005-ND 240 50/60 0-280 3.5* -98 10 1/4 One Hole 1.2x2.7 OK Ind. 45803S EB1001-ND 1.32 1.12 1.01 
* Unit is fused for the constant current rating at the factory. + With Voltmeter One Hole 1.55 x 2.55 | Ungar 9901 EB1002-ND 1.37 1.17 1.05 
Digi-Key Price Each Staco Slits 2x26 Weller MP EB1003-ND 1.55 1.33 1.19 
Part No. 1 5 10 15 Part No. Weller DS-100; EC-1000: 
One Hole 2.2x3.5 
452-1000-ND 241.20 225.12 217.08 209.04 3PN221B EC-2000 EB1004-ND 1.85 1.58 1.43 
452-1001-ND 260.10 242.76 234.09 225.42 3PN501B Weller WTCP: EC-3000: 
452-1003-ND 276.30 257.88 248.67 239.46 3PN1010B Multiple Holes | 2.6 x 2.6 EC-4000: T0205 : EB1005-ND 185 158 1.43 
452-1004-ND 463.50 432.60 417.15 401.70 3PN1010BV - - - - 
452-1005-ND 331.20 309.12 298.08 287.04 3PN1020B One Hole 2.4X 3.2 EDSYN Models EB1010-ND 1.85 1.58 1.43 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2310 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


True-RMS Multimeter 


FLUKE > with Temperature 


Features: 


Clamp Meters 


* True-rms AC voltage and current measurements »¢ 4% digit mode for precise 
measurements ¢ Large display digits and two-level bright white backlight for 
increased visibility * 10,000uF capacitance range * Measures up to 1000V AC and 


DC Measures up to 10A, 20A for up to 30 seconds * Resistance, continuity and 
diode test * Frequency to 200kHz and % duty cycle » Minimum/Maximum/Average 
recording » Low Pass Filter for accurate voltage and frequency measurements on 
adjustable speed motor drives * Limited lifetime warranty * CAT IV 600V and CAT III 
1000V electrical safety ratings 


Includes: 


°TL75 Test Leads * AC72 alligator clips * Holster * 9V battery installed 
* Temperature probe * CD-ROM User's manual 


614-1042-ND (FLUKE-87-5) ........ 0... .c cece cece cece e eect eee e ee ee nen eee $369.95 


Industrial Electrician Combo Kit 


= oss = i 


Includes: 

¢ Fluke 87V True-rms multimeter * AC220 SureGrip™ alligator clip set * C35 
Lightweight soft accessory case * TL224 SureGrip silicone test lead set * 80BK-A 
Integrated DMM probe, type K * TP38 SureGrip Test lead set and probe set * TPAK 
Magnetic hanger 


614-1043-ND = (FLUKE-87-5/E2 KIT) ............ 6.00. cceecec ese ee eee eeeeee eee $419.95 
Fluke 8808A 5.5 Digit Multimeters 
Features: 


*5.5 Digit Resolution * Dual Display * Measures V DC/AC, | DC/AC, ohms, frequency, continuity, 
diode * Basic V DC accuracy of up to 0.015% * Minimum, Maximum, Relative, dB, dBm ¢ 2x4 wire ohm 
measurement technique * Dedicated DC leakage current ranges * Six dedicated buttons for fast access to 
instrument setups ¢ Hi/Lo limit compare for Pass/Fail testing * RS-232 interface 


8808A/SU Includes: 
* Fluke 8808A package ¢ FlukeView Forms basic software * USB to RS-232 interface adapter cable 


614-1068-ND 5.5 Digit Multimeter (8808A 120V) ........... 00... cec cece cece cece e eee eect cence eee ees $745.00 
614-1069-ND 5.5 Digit Multimeter, SW USB Cable Kit (8808A/SU 120V) ................:.ceeeeee eee $945.00 


Fluke 8845A/8846A, 6.5 Digit 
Precision Multimeters 


Features: 


-1.000604" 


Model Fluke 321 | Fluke 322 | Fluke 333 | Fluke 334 | Fluke 335 | Fluke 336 | Fluke 337 
AC Amps (A) 0 ~ 400 0-40 0 ~ 400 0 ~ 600 0 ~ 600 0~600 | 0~999.9 
40 ~ 400 
AC Response Averaging | Averaging | Averaging | Averaging | True-rms | True-rms | True-rms 
DC Amps (A) 0~600 | 0~999.9 
0 ~ 400 0 ~ 400 
AC Voltage (V) 0 ~ 600 0~600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0~600 
0 ~ 400 
DC Voltage (V) _— 0 ~600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~600 0 ~ 600 0 ~ 600 
a 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 
Resistance (0) | 0~400 | 0-400 | 0-600 | 601 ~ 000/601 ~ 6000| 601 ~ 6000|601 ~ 6000 
Frequency (Hz) 5 ~ 400 
Min/Max Record No No No No No No Yes 
Backlight No No No No Yes Yes Yes 
Auto Shut-Off Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Inrush Mode No No No Yes Yes Yes Yes 
Safety Rati 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 
ey mans CATI | CATH | CATIII CATI | CATH | CATIII CATIII 
Warranty 2 year 2 year 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1026-ND 102.95 FLUKE-321 
614-1027-ND 111.95 FLUKE-322 
614-1028-ND 150.95 FLUKE-333A 
614-1029-ND 171.95 FLUKE-334A 
614-1030-ND 231.95 FLUKE-335A 
614-1031-ND 317.95 FLUKE-336A 
614-1032-ND 368.95 FLUKE-337A S Z 
Fluke 321 Fluke 337 


Fluke 50 Series Il Thermometers 
Fluke 50 Series Il 


Features: 

¢ Relative time clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major 
events ¢ Electronic Offset function allows compensation of thermocouple errors 
to maximize overall accuracy * Measures J, K, T and E-types of thermocouples 
* Readout in °C, °F or Kelvin (K) * Sleep mode increases battery life; 1000-hour 
battery life * 3 year warranty 


Fluke 53 Series II and 54 Series Il 


Features: 

* Time of day clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major events 
¢ Electronic Offset function allows compensation of thermocouple errors to maximize 
overall accuracy * Measures J, K, T, E, N, R, and S-types of thermocouples * Readout Fluke 53 Il 

in °C, °F, or Kelvin (K) * Sleep mode increases battery life; 1000-hour battery life * 3 year warranty * Large 
backlit dual display shows any combination of T1, T2 (52 and 54 only), T1-T2 (52 and 54 only), plus MIN, 
MAX, or AVG *Log up to 500 data points to internal memory ° Recall function allows logged data to be 
easily reviewed on the meter display »* Data can be exported to optional FlukeView Forms® Temperature 
PC software for further analysis and graphing 


* 6.5 digit resolution * Basic VDC accuracy of up to 0.0024% » Dual 
display * 100yA ~ 10A current range, with up to 100pA resolution Digi-Key Price Fluke 
* Wide ohms range from 100 ~ 1GQ with up to 10yQ resolution Gere Each PETE: 
° 2x4 wire ohm measurement technique »* Measures frequency and 614-1033-ND 222.00 FLUKE-51-2 60HZ 
period (Model 8846A also measures capacitance and temperature) U. FLiiKe 614-1034-ND 268.00 FLUKE-52-2 60HZ 
. Graphical display * Trendplot™ paperless recorder mode, statistics Fluke 8846A 614-1035-ND 313.00 FLUKE-53-2 60HZ 
and histogram * CAT | 1000V and CAT II 600V safety ratings 614-1036-ND 364.00 FLUKE-54-2 60HZ 
614-1000-ND 6.5 Digit Precision Multimeter (8845A 120V) ............. 0. ccc ec ecc cece eee ee eee ee ee eeee $995.00 
614-1001-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, Software and Cable Included (8845A/SU 120V) .... $1195.00 
614-1002-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory (8846A 120V) .........00.ccc0cccceseee $1395.00 F | u ke 60 Series Ha n d h el d 
614-1003-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory, Software and Cable Included 
(BBAGA/SUAZOV) sisin isassternaaesasidanasGedtgaats soadabnsiendiananionedicaianenigase $1595.00 Infrared Therm ometers 
614-1004-ND 1000 RTD Temperature Probe (884X-RTD) . $500.00 
614-1057-ND Single Rack Mount Kit (Y8846S) .. $95.00 Model Fluke 62 Fluke 63 Fluke 66 Fluke 68 
614-1056-ND Dual Rack Mount Kit (Y8846D)............. 0... c cece eee c cece ee ee eee ee eee ee teens teens $125.00 Backlit Display Yes Yes Yes Yes 
614-1005-ND USB to RS232 Cable Adapter (884X-USB) - $150.00 -30°C ~ 500°C -32°C ~ 545°C -32°C ~ 600°C -32°C ~ 760°C 
614-1053-ND 2x4 Wire Ohm Test Lead Probe (TL2X4W-PTII) .. $75.00 Temperature. -20°F ~ 932°F _| -25°F ~ 99°F | -25°F ~ 1100°F -25°F ~ 1400°F 
MIN/MAX/AVG MAX MAX All All 
FI k 1 I7 Pp M T™ Datalogging N/A N/A Yes Yes 
u e 77 89 rocess eters Distance to Spot Ratio | 10:1 at 80% energy 12:1 30:1 50:1 
Fluke 771 - Measure 4 ~ 20mA sig- Fluke 789 - The ultimate Optional RTD Probe N/A N/A Yes Yes 
nals without breaking the loop with loop calibration multimeter. Digitally adjustable | Digitally adjustable 
this new, compact clamp meter for The Fluke 789 has a 24-Volt Emissivity Fixed at 0.95 Fixed at 0.95 (from 0.1 ~ 1.0 (from 0.1 ~ 1.0 
PLC and control systems analog loop supply reducing the by 0.01) by 0.01) 
VO. The detachable clamp with need for taking a separate 
extension cable allows you to take power supply when doing off- Digi-Key Price Fluke 
measurements in tight locations, line transmitter testing. And Part No. Each Part No. 
and the built-in spot light illuminates with its built-in, selectable 
hard to see wires in dark enclo- 2500 Hart® resistor, it also 614-1038-ND 99.51 FLUKE-62 
sures. Count on best in class accu- eliminates the need to carry a 614-1039-ND 247.00 FLUKE-63 
racy of 0.2%. Measure mA signals separate resistor with you. AS Vy, 
with 0.01mA resolution. — 614-1040-ND 460.00 FLUKE-66 
G:G86 10) 614-1041-ND 581.00 FLUKE-68 Fluke 68 
614-1074-ND............ $449.00 614-1075-ND...... $795.00 es 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FLUKE » 


Multipurpose Thermometers 
Fluke 561 


Applications: 

¢ Multipurpose thermometer for heating, 
ventilation, air conditioning and 
refrigeration inspections 

Specifications: 

« Temperature: -40°C ~ 550°C 
(-40°F ~ 1022°F) 

¢ Distance to Spot Size: 12:1 

¢ Easy Emissivity Selector: Adjustable 
with three settings; Low (0.3), Medium 
(0.7), High (0.95) 

¢ Laser Sighting: Single Point Laser 

Includes: 

* K-type thermocouple velcro pipe probe 

¢ Durable hard case 

* 2 AA batteries 

¢ User's manual 

* 2 year warranty 


614-1037-ND (FLUKE-561) RoHS Compliant.............. $161.00 
Fluke 566 
Applications: 


¢ Electrical, mechanical, plant, diesel and HVAC 
Specifications: 

¢ Temperature: -40°C ~ 650°C (-40°F ~ 1200°F) 
* Distance to Spot Size: 30:01:00 

Includes: 

* 2 AA batteries 

* Durable hard case 

¢ 2 year warranty 

614-1072-ND (FLUKE-566) ...............0.0cecceeeeeeeeeeee $379.00 


Fluke 568 


Applications: 

¢ Electrical, mechanical, plant, diesel and HVAC 
Specifications: 

¢ Temperature: -40°C ~ 800°C (-40°F ~ 1470°F) 
* Distance to Spot Size: 50:01:00 

Includes: 

* 2 AA batteries 

¢ Durable hard case 

* 2 year warranty 

614-1073-ND (FLUKE-568)...............0..cccceeeeeeeeeee $499.99 


Test Equipment 
and Accessories 


T+ and T+PRO 
Electrical Testers 


Includes: 

* Three ways to detect AC/DC voltage: Light, Sound, 
and Vibration 

* 2 AAA alkaline batteries 

¢ Extra heavy-duty test leads and probes (removable) 

* Test lead strap for managing leads 

¢ User's manual with safety information 

* 2 year warranty 

614-1047-ND 12V ~ 600V AC/DC 


(T+) ROHS Compliant............. $51.95 
614-1048-ND 10.2V ~ 600V AC/DC, 9.99kO Resistance 
(T+PRO) RoHS Compliant........ $88.95 


T+PRO-1AC Combo Kit 


Includes: 

¢ T+PRO Electrical tester 

* Fluke 1AC II VoltAlert™ voltage detector 
614-1049-ND (T+PRO-1AC KIT) RoHS Compliant ......... 


Fluke T5 Voltage, Continuity 
and Current Testers 


Features: 

¢ Automatically measures volts AC and DC with precise 
digital resolution 

¢ Displays resistance to 10000 

* Easy and accurate OpenJaw™ AC current 
measurement 100A 

* Continuity beeper 

* Auto off mode to conserve battery life 

* 2 year warranty 

614-1051-ND 600V AC/DC, 


CAT Ill (T5-600 USA).......... $104.95 
614-1050-ND 1000V AC/DC, 
CAT Ill (T5-1000 USA)......... $130.95 


Electrical Tester Kit 


Includes: 
¢ Fluke T5-1000 Electrical Tester * HS Electrical Tester Holster 
* Fluke 1AC II VoltAlert™ voltage detector 

614-1052-ND (T5-H5-1AC KIT/US) RoHS Compliant. . 


$161.95 


Fluke VoltAlert™ 


Fluke VoltAlert are CAT 
IV 1000V pocket-sized “<[# 
voltage detectors. When the 

tip glows red and the unit 

beeps, you know there’s 

voltage present. 

Electricians, maintenance, service, safety personnel and homeowners 
can quickly test for energized circuits in the workplace or at home. 
614-1024-ND ACV Detector 90~1000V, Flat-tip 


ry 


Fluke-1LAC-A-II 


(FLUKE-1AC-A1-Il) ROHS Compliant ........ $25.25 
614-1025-ND Low Voltage Detector 20~90VAC, Round-tip 
(FLUKE-1LAC-A-Il) ROHS Compliant ........ $25.25 


614-1008-ND Volt Alert, 5-pack, Flat-tip 
(FLK-1AC-A1-II-S5PK) RoHS Compliant ..... $104.95 


LVD2 Volt Light 


Non-contact AC voltage 
detector and LED flashlight 
combined into one easy to 

use pen-style design. 

Features: 

* Detects from 90V ~ 600V AC 

* Rated to CAT IV 600V 

* Blue indicates proximity to AC voltage source 
Red indicates you're at the source 
¢ Ultra-bright white LED 

* AAA battery included 
614-1045-ND (LVD2) 


Fluke 1550B MegOhmMeter 


Features: 

° Test voltages of 250V, 500V, 1000V, 2500V and 5000V 

¢ Measures 0 ~ 1 TeraOhm 

¢ Warning voltage function alerts the user 
that line voltage is present and gives the 
voltage reading up to 600V AC or DC 

¢Large digital/analog LCD shows detailed 
measurement data 

* Cable or insulation capacitance 

* Leakage current 

* 99 memory locations store all measurement 
parameters 

elIncludes Quicklink 1550B software and 
optical interface cable 

° 2 year warranty 

Includes: 

¢ Test leads and low leakage probes 

° Alligator clips 

Interface adapter and cable 

* FlukeView® Forms Basic 1550B PC software 

¢ Line cord 

* Soft carrying case with waterproof bottom 

¢ User's manual CD with 12 languages 

*° Getting started guide 

614-1014-ND (FLUKE-1550B) RoHS Compliant 


i30/i30S AC/DC Clamp 


The i30 and i30S current clamps 

are based on Hall Effect technol- 

ogy for use in measurement of 

both DC and AC current. The 

i30 may be used in conjunction 

with multimeters, recorders, and 

other suitable recording instru- 

ments for accurate non-intrusive 

current measurement. The i30s 

may be used in conjunction with 
oscilloscopes and other suitable 

recording instruments for accu- 

rate non-intrusive current measurement. 
Features: 

* Maximum conductor size: 19mm diameter 
¢ Current Range: 30mA ~ 30 A DC, 30mA ~ 20 AAC RMS 
¢ Measuring Range: +30A 

* Accuracy (at 25°C): +1% of reading +2mA 
¢ Frequency Range: DC to 20kHz (i30); DC to 100kHz (i30S) 
614-1070-ND (30) 

614-1071-ND  (i30S) 


i400 AC Current Clamp 


This clamp is compatible with most Fluke multimeters 

or any other current measurement device that accepts 

4mm-shrouded banana plugs and has an AC milliamp 

range. The division ratio is 1000:1. 

Features: 

* Companion to your DMM to measure up to 400A AC 

¢ 1mA/Amp output guarantees easy reading 

¢ Only current clamp available with a CAT IV 600V/ 
CAT Ill 1000V safety rating 

¢ Takes accurate current readings without breaking 
the circuit 

Soft non-slippery overmold handle prevents touching 
live wiring 

¢ Maximum conductor diameter: 32mm 

614-1044-ND (i400) 


TL71 Premium 
Test Lead Set 


Features: 

* One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, 
right-angle test leads 

* CAT IV 600V, CAT III 1000V, 10A rating and UL Listed 

* One year warranty 


614-1054-ND (TL71) ROHS Compliant ....................... $20.81 
Replacement 
Fuses 
Amp Voltage | Digi-Key Price Fluke 
Rating Rating Part No. Each Part No. 
614-1083-ND 5.95 943121 
sinh 2000 614-1077-ND 21.75 203414 
630mA 250 614-1079-ND 8.80 871173 
1A 600 614-1080-ND 13.94 871207 
11A 4000 614-1076-ND 40.35 203406 
614-1078-ND 8.00 803293 
15A 600 614-1081-ND 23.29 871223 
614-1082-ND 9.20 892583 


Note: For replacement fuse information, contact tech support 


L210 Probe 

Light Kit 

Features: 

¢ Bright white LED illuminates contact area 

* 8 inch probe extenders keep hands away from live circuits 
Includes: 

* L200 Probe Light 

* TP280 Test Probe Extenders 

614-1059-ND (L210)...... 0... cece eee cece eee e eee e enna ee $29.24 


ToolPak™ 
Meter Hanging Kit 


Features: 

«Attaches to back of a 110/170/180 Series meter, 20/70-III with 
integrated holster (with adapter), 724/725 and 50 Series II 

* One year warranty 

Includes: 

* 2 universal hanger clips * Hook and loop straps (2 lengths) 

* Strong magnet 

614-1055-ND (TPAK) RoHS Compliant ...................... $31.87 


Soft Cases 
C25 Large Soft Case for DMMs 


Features: 

* Zippered carrying case with padding and inside pocket 

* One year warranty 

614-1006-ND (C25) ROHS Compliant .......................5 $29.80 


C71 Soft Case for DMMs 


Features: 

¢ Includes adjustable padded space with movable Velcro divider for 
protection of two test tools 

* One year warranty 


614-1066-ND (C71) RoHS Compliant $45.80 


C90 Soft Case for DMMs 


Features: 

* Zippered carrying case with inside pocket and belt loop 

* One year warranty 

614-1058-ND (C90) ROHS Compliant ......................65 $28.53 


C510 Leather Meter Case 


Features: 

* Oiled genuine top grain cowhide 

* Rugged construction with heavy duty stitching and reinforced rivets 
* Large tool belt loop and top flap to secure meter 

* Holds most Fluke DMMs, Thermometers and Process Calibrators 

* One year warranty 

614-1007-ND (C510) RoHS Compliant......................5 $51.61 


Fluke 
MeterCleaner™ Wipes 


MeterCleaner Wipes are pre-moistened with an industrial strength 
cleaning formula that removes surface dirt, oil and grease from your 
test tools. 

614-1060-ND Six individually packaged wipes in a zip-lock bag 


(MC6) RoHS Compliant..................000005 $11.56 
614-1046-ND _ Fifty individually packaged wipes in a paper box 
(MC50) ROHS Compliant .....................5 $69.24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FLUKE o 


Digital Multimeters 


Features: * IEC 1010 CAT IV 600V safety rating * 6000 count display »* True-rms 
AC voltage and current * Minimum/Maximum/Average »* Frequency and capacitance 
capabilities * Easy access battery door * Fluke 179 measures temperature in °C and °F 
* Backlight (Fluke 177 and 179) ¢ Lifetime warranty 


Specifications: * AC Amps: 0.01mA ~ 10.00A *DC Amps: 0.01mA ~ 10.00A * AC 
Voltage: 0.1mV ~ 1000V * DC Voltage: 0.1mV ~ 1000V » Resistance: 0.19 ~ 50.00MQ 
* Capacitance: 1nF ~ 9999,1F »* Frequency: 0.01Hz ~ 100kHz * Temperature (Fluke 179 
only): -40°C ~ 400°C; -40°F ~ 752°F 


Includes: ¢ Installed 9V battery * Test leads * User's manual * 80BK-A Temperature 


Probe (Fluke 179 only) Fluke 179 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1019-ND 237.95 FLUKE-175 ESFP. 
614-1020-ND 247.95 FLUKE-177 ESFP 
614-1021-ND 257.95 FLUKE-179 ESFP. 


Electronics Combo Kit 


Includes: ¢ Fluke 179 True-rms Digital Multimeter with backlight * Fluke TL224 Silicone Test Leads ¢ Fluke 
TL910 Electronic Test Probes with Replacement Tips * Fluke AC280 Heavy Duty Hook Clips * Fluke 80BK-A 
Integrated Temperature Probe * C35 Lightweight Soft Carrying Case 


614-1023-ND (FLUKEAV7Q/EDA2)) 220: cscdberseisdaid poses acaiaderdaaachaesaaadinberigdalnoden ines $292.95 


Electrician’s Combo Kit 


Includes: * Fluke 179 True-rms Digital Multimeter * Fluke 1AC-II Volt Alert Non-Contact Voltage Tester 
* Fluke 80BK-A K-type Temperature Probe * Fluke AC220 Retractable Long Reach Alligator Clips * Fluke 
TP220 Sharp 12mm stainless steel tip provides reliable contact * Fluke TL224 1.5m silicone leads resist heat 
* Fluke TPAK TookPak meter hanging accessory to hold meter to steel surfaces * Fluke C35 Lightweight soft 
case to provide optimal protection and storage 


614-1022-ND (FLUKE 79/TAGEII) 220s cacna creed sdeaneassaenabedcabesdoneecaaancedercedaaneneninia $292.95 


True-rms Electrical Multimeters 
Fluke 114 


Features: * Measures up to 600V AC and DC * AutoVolt: automatic AC/DC voltage 
selection *LoZ: Low input impedance prevents false readings due to “ghost” voltage 
* Large white LED backlight to work in poorly lit areas * Resistance and continuity 
¢ Minimum/Maximum/Average to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 


Includes: * TL75 test leads * Holster * User's manual ¢ 9V battery installed 


614-1009-ND (FLUKE-114) sapccacssdaasscncesdcnsecaasedassadaatednesannatied ian $129.95 


Fluke 115 


Features: * Measures up to 600V AC and DC »* Resistance, continuity, frequency, capacitance and diode 
test «Measures 10A ¢ Large white LED backlight to work in poorly lit areas * 10A current measurement 
* Minimum/Maximum/Average with elapsed time to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 


Fluke 114 


Includes: ¢ TL75 test leads * Holster * User's manual * 9V battery installed 


614-1010-ND (FLUKEAMS):.1icicdccecsmcatttsrenbatiiagtedeannsbaccubedioneessnadiederiadaaned ee ids $156.95 


Fluke 117 


Features: * Measures up to 600V AC and DC » VoltAlert™ technology for non-contact voltage detection 
*LoZ: Low input impedance prevents false readings due to “ghost” voltage * AutoVolt automatic AC/ 
DC voltage selection * Large white LED backlight to work in poorly lit areas * 10A current measurement 
* Resistance, continuity, frequency, and capacitance »* Minimum/Maximum/Average to record signal 
fluctuations * CAT Ill 600V safety rated 


Includes: ¢ TL75 test leads * Holster * User's manual * 9V battery installed 
614-1011-ND (PLUK EFA) an S cece ttbaveadt aden ns shat edit iene cat added dSdekd dane Scaled daawentadenmens $186.95 


True-rms Multimeters 
with TrendCapture 
Fluke 287 Electronic Logging Meter 


Features: * 50,000 count, 320 x 240 Dot matrix display with white backlight * 0.025% 
Basic DC accuracy * Logging function with TrendCapture »* Optical USB PC 
communication interface * Field upgradable and expandable ¢i-info button « Internal 
memory allows stand-alone logging for up to 180 hours * Multi-lingual interface » True- 
rms AC voltage and current for accurate measurements on complex signals or non- 
linear loads. 100kHz AC bandwidth specified * Current measurement 20A (30 seconds 
momentary; 10A continuous) * Peak capture to record transients as fast as 250us 
* Continuity/Conductance/Capacitance * Resistance and continuity * CAT III 1000V/CAT 
IV 600V safety rated ¢ Limited lifetime warranty 


(FLUKE=287) eas ciciaasethianin iecareiianeseasacanedutedatebedan $514.95 


TLK287 Electronics Master Test Lead Set 


Features: ¢ Precision electronic probes with multiple spring-loaded sharp tips maximize contact with SMD 
test points * Micro-grabbers and leads necessary for fine SMD test ¢ Mini-alligator clips, grabbers and 
probes * Both modular test leads and lead-probe combinations 


614-1064-ND (TLK287) ROHS Compliant ............. 6.6.0. cc cece eee c cece eee e nee eee eee eens $114.95 


614-1061-ND 


Fluke 287 


Fluke 289 Industrial Logging Meter 


Features: * 50,000 count, 320 x 240 Dot matrix display with white backlight » 0.025% Basic DC accuracy 
* Logging function with TrendCapture * Optical USB PC communication interface * Field upgradable and 
expandable ¢i-info button ¢ Internal memory allows stand-alone logging for up to 180 hours » Multi-lingual 
interface »* True-rms AC voltage and current for accurate measurements on complex signals or non- 
linear loads, 100kHz AC bandwidth specified * Current measurement 20A (30 seconds momentary; 10A 
continuous) * Peak capture to record transients as fast as 250s * Continuity/Conductance/Capacitance 
¢ Resistance and continuity * LoZ Volts: Low input impedance prevents false reading due to “ghost” voltage 
¢ Low Pass Filter for accurate voltage and frequency measurements on adjustable speed motor drives * 500 
range with 1 milliohm resolution, for measuring motor winding and making low ohm measurement °¢ CAT III 
1000V/CAT IV safety rated * Limited lifetime warranty 


(FLWKE*289) ci cacissecssdausdaaniatitadaees diese ecadndcedaesstteniaeacataagiaancaes $544.95 


Fluke 289/FVF 


Includes: ¢ Fluke-289 True-rms Industrial Logging Multimeter with TrendCapture * FlukeView Forms Software 
and cable * 80BK-A thermocouple * TL 71 Silicon Test Lead Set * AC72 Alligator Clips * TPAK Magnetic 
Meter Hanger for hands-free operation * C280 Soft case for meter protection and accessory storage 


614-1063-ND (FEWUKE-289/FVE) sis inecesesaernnddananescdatnaaeannnssccawecnabedsaaeenndsdenddinads $615.95 


TLK289 Industrial Master Test Lead Set 


Includes: ¢ SureGrip™ alligator clips, grabbers, hook clips and industrial test probes » Magnetic hanger 
* Temperature adapter with K-Type thermocouple * C116 Soft case with moveable divider * Recommended 
for use with Fluke 87V, 116, 179, 187, 189, 287, 289, 1587 DMMs 


614-1062-ND 


614-1065-ND (LLK289) ROMS COMPNANE 5:03.05 Cscsieennesscnsencddiesta rs Gauss szogn dete me sence $114.95 
FlukeView Forms Software and cable. 
614-1067-ND (FVF-SC2) RoHS Compiliant.............cccccccicccersccetecseaecseascsaneeseeesanes $179.93 


Insulation Resistance 
Testers and Multimeters 


Fluke 1507/1503 Insulation 
Resistance Testers 


Features: ° Live circuit detection prevents insulation test if voltage 
>30V is detected for added user protection »* Auto-discharge of 
capacitive voltage for added user protection * Save battery power with 
auto power off * Read measurements easily with large, backlit display 
* CAT IV 600V overvoltage category rating for added user protection 
¢ 1 year warranty 


Specifications: + Resistance: 0.19 ~ 20.00kQ * AC/DC voltage: 
0.1V ~ 600V 


Includes: * Remote probe * Test leads * Probes * Alligator clips 


Fluke 1587/1577 Insulation Multimeters 


Features: * Large display with backlight Live circuit detection prevents insulation test if voltage >30V 
is detected for added user protection » Auto-discharge of capacitive voltage for added user protection 
* AC/DC voltage, DC millivolts, AC/DC milliamps, Resistance (Q), Continuity ¢ Filter for motor drive 
measurements (Fluke 1587 only) * Capacitance, Diode test, Temperature, Minimum/Maximum, Frequency 
(Hz) (Fluke 1587 only) * Auto power off to save battery power ¢ CAT III 1000V, CAT IV 600V measurement 
category * 3 year warranty 


Fluke 1507 Fluke 1577 


Includes: * Remote probe ¢ Test leads * Probes ¢ Alligator clips * K-type thermocouple (Fluke 1587 only) 


Insulation Insulation Digi-Key Price Fluke 
Test Range Test Voltages Part No. Each Part No. 
0.01MQ ~ 10GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 614-1013-ND 453.95 FLUKE-1507 
0.1MQ ~ 2000MQ 500V, 1000V 614-1012-ND 342.95 FLUKE-1503 
0.01MQ ~ 2GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 614-1016-ND 621.95 FLUKE-1587 
0.1MQ ~ 600MO. 500V, 1000V 614-1015-ND 502.95 FLUKE-1577 


Fluke 1587/ET Advanced 
Electrical Troubleshooting Kit 


Applications: * Use the Fluke 1587 to perform insulation 
tests plus a wide range of DMM tasks with confidence 
and ease * Use the Fluke i400 with the Fluke 1587 to 
accurately measure AC current without breaking the 
circuit * Check for hot spots and measure temperature 
with the Fluke 62 Mini non-contact thermometer 


Includes: ¢ Fluke 62 Mini Infrared Thermometer » Fluke 
i400 Current Clamp ¢ Fluke 1587 Insulation Multimeter 


.... $794.95 


614-1017-ND (FLUKE-1587 ET) Fluke 62 Fluke i400 ~— Fluke 1587 


Fluke 1587/MDT Advanced Motor 
and Drive Troubleshooting Kit 


Applications: * Use the Fluke 1587 to perform insulation = 
tests plus a wide range of DMM tasks with confidence (pm 
and ease * Use the Fluke i400 with the Fluke 1587 to (lr 

accurately measure AC current without breaking the circuit a 

* Check the rotation of three-phase motors easily and 
safely with the Fluke 9040 


Includes: ¢ Fluke 9040 Phase Rotation Indicator » Fluke 
i400 Current Clamp ¢ Fluke 1587 Insulation Multimeter 


( 


Fluke i400 


614-1018-ND (FLUKE-1587 MDT)............... $887.95 Fluke 9040 


Fluke 1587 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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/AAMPROBE’ 
XP Series Digital Multimeters 


XR Series Digital Multimeters 


Model 15XP-A 35XP-A Model 30XR-A 33XR-A 37XR-A 38XR-A 
AC/DC Voltage 750V/1000V 750V/1000V AC/DC Voltage 600V/600V 1000V/750V 1000V/750V 1000V/750V 
AC/DC Current 22K eek AC/DC Current 10A/10A 10A/10A 10A/10A 10A/10A 
Resistance 2000 ADMD Resistance 20ma 4mo 4oma 40ma 
Basic DC Accuracy + (0.5% Rdg + 1 dgt) + (0.5% Rdg + 1 dgt) face DEN AeuRda aidat 7eehidd tact Aaeknidaahdak A endan baat 
Continuity Yes Yes ba : ecuracy +(1%Rdg + tdgt) | +(0.7%Rdg+1dgt) | +(0.1%Rdg+5dgt) | + (0.25%Rdg + Sdat) 
Capacitance No Yes Continuity Yes Yes Yes Yes 
Frequency Yes Yes Capacitance No Yes Yes Yes 
Temperature No Yes Frequency No Yes Yes Yes 
Display 3% digit 3% digit Temperature No Yes No Yes 
Min/Max No No Display 3% digit 3% digit 4% digit 4%A digit 
Data Hold Yes Bi Min/Max Yes Yes Yes Yes 
Logic Test TTL No 
Data Hold Yes Yes Yes Yes 
Non-Contact Yes Yes 
Voltage Detect Logic Test No No TTL, CMOS No 
Warranty 1 year 1 year Non-Contact Yes No No No 
CAT | 1000V CAT | 1000V Voltage Detect 
Safety Ratings CAT II 600V CAT Il 600V 
CAT II 300V CAT IIL 300V Warranty 1 year 1 year 3 year 3 year 
Safety Ratings CAT II 600V CAT II 1000V CAT II 1000V CAT Ill 1000V 
Digi-Key Price (Amarone CAT Ill 300V CAT Ill 600V CAT Ill 600V CAT IV 600V 
Includes Part No. Each | Part No. UL (cULus) Listed Yes Yes Yes No 
Test leads, Magne-Grip™ holster, Battery, Fuse, User's manual 705-1000-ND 62.95 | 15XP-A 
Be ie oe Magne-Grip holster, 705-1003-ND 83.95 | 35XP-A Digi-Key Price | Amprobe 
: : Includes Part No. Each Part No. 
Test leads, Magne-Grip™ holster, 705-1001-ND 62.95 30XR-A 
PM55A Compact Precision —ee 
aa 1 Test leads, Alligator clips, Magne-Grip 
D | g ita | M u Iti m ete I holster, Temperature adapter, Thermocouple | 705-1002-ND 79.95 33XR-A 
probe, Battery, Fuse, User's manual 
Features: Test leads, Alligator clips, 
¢ AutoTect™ feature directs the meter to know if it is measuring AC or DC volts or Magne-Grip holster, Battery, Fuse, 705-1004-ND. 135.95 37XR-A 
resistance with no user interface * Measures AC/DC current, capacitance, frequency, User's manual 
continuity with beeper * Non-contact voltage detector * Automatic power off « Safety Test leads, Alligator clips, Temperature 
rating: CAT II 600V, CAT III 300V adapter, Thermocouple probe, Magne-Grip | 705-1005-ND 154.95 38XR-A 
705-1030-ND (PMSA) ....c.ccccsccesseessessesesessvessessesssesseseveeses $52.95 holster, Battery, Fuse, User's manual 
VP-600SB Non-Contact 


Volt Probe 


Features: 

* Detects AC voltage: 100V ~ 600V 

«Check for AC voltages without necessity of disconnecting the 
electrical system 

¢Test for AC voltage cables, circuit breakers, wall sockets, 
junction boxes, fuses, etc. 

* Safety rating: CAT Ill 600V 


705-1038-ND = (VP-600SB) 


Test Lead Kits 


MTL-500 Professional Electrical Test Leads Include: « MTL-100 double 
insulated silicon test leads * MTL-101 sharp test probes * MTL-102 insulated 


ACD-6 TRMS PRO AcDC-400 ACDC-100 alligator clips 
MTL-501 Advanced Electrical Test Lead Kit Includes: » MTL-100 double 
Model AC75B ACD-6 TRMS PRO | ACD-16PRO [ACD-16TRMSPRO | AC40B AcDC-400 | ACDC-100 | ACDC-100 TRMS insulated silicon test leads_* MTL-101 sharp test probes + MTL-102 fully 
AC/DC Voltage | 750V/1000V 600V/600V 600V/600V 600V/600V soov/eoov | so0v/eoov | coov/eoov | Go0v/600V nie clips» MTL-102)USA main socket test sdaptors:* MTL=108 
AC/DC Current | 600A/400A 1000A/— 1000A/- 1000A/- 400AV- 40A/400A 800A/1000A | 800A/1000A 
F 705-1028-ND (MTL-500) ... 
Resistance Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 705-1029-ND (MTL-501) ... 
Basic DC (1.0% +24) | 41.7% Rdg +3 LSD)| — +(0.5% Rdg +(0.5% Rdg +#(1.2% Rdg | +(1.0% Rdg | +(1.5% Rdg | +(1.5% Rdg 
Accuracy aa @ 4V~400V ranges +5 LSD) +5 LSD) +5 dgts) +2LSD) +4 LSD) +4LSD) 
Continuity Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes +H 
Capacitance Yes No No No No No Yes Yes Test Eq u I p m e nt 
Frequency No No Yes Yes No No No No DM-II PRO Digital Recorder/Data Logger 
Temperature Yes No Yes Yes No No No No 
= Features: 
Min/Max No No No No No Yes No No * Works with single and — 
Data Hold No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes thee phase eal a l l 
and Delta) * Capable of 
TRMS No Yes No Yes No No No Yes recording all parameters 
Warranty 1 year Limited Lifetime Limited Lifetime | Limited Lifetime 1 year Limited Lifetime 1 year 1 year simultaneously « All 
CAT II 1000V readings are True 
Safety Ratings CAT Ill 600V CAT II 600V CAT Ill 600V CAT IIL 600V} CATIII600V | CATIII600V | CAT III 600V RMS (TRMS) »* User DD Ld Se 
CAT III 600V selectable rates allow 
recording from one hour a 
Digi-Key Price ‘Amprobe to several months Line 
Includes Part No. Each Part No. or battery powered 
Test leads, Type-K temperature probe, 9V battery, Operating instruction, Carrying case 705-1007-ND 129.95 AC75B Specifications: 
Test leads with set of alligator clips, Carrying case, Instruction Manual 705-1010-ND 179.95 ACD-6 TRMS PRO * AC Voltage: OV ~ G00V * AC Current: 1A ~ 1000A * Power: Working (W), 
Test leads, Thermocouple, Carrying case, Instruction manual 705-1008-ND 149.95 ACD-16 PRO Reactive (VAR) and Apparent (VA) * Power factor: 0 ~ 1 
Test leads, Thermocouple, Carrying case, Instruction manual 705-1009-ND 169.95 ACD-16 TRMS PRO Includes: 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1006-ND 79.95 AC40B “cis ape Software 
Test leads, Holster, Carrying case, Batteries, Instruction manual 705-1013-ND 179.95 ACDC-400 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1011-ND 99.95 ACDC-100 705-1025-ND MD MEI PRO) cernicd ene eR cide t canes $2395.00 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1012-ND 129.95 ACDC-100 TRMS (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AX AMPROBE: 


Test Equipment (cont) 
DM-III Multitest Power Quality Recorders 


Features: 


* True RMS (TRMS) » Measures and records broad 
spectrum of power quality parameters: AC current, 
AC voltage to 600V including sags and surges, 
harmonics (THD and individual up to 49th), active, 
reactive and apparent power and energy, peak 
demand, power factor, frequency measurement 
and phase sequence » Works with single and 
three phase systems « Detects and records voltage 
anomalies, sags and surges ¢ Built in scope 
displays waveforms » Phase sequence indication 
* Records up to 64 parameters simultaneously * Manual and programmable 
recording start * Line or battery powered * Megohmmeter functions: test 
insulation of wires, cables, transformers and electrical motors * Safety ratings: 
CAT III 600V phase to phase, CAT III 300V phase to ground 


Includes: * CTs » Voltage leads * Ground probes and leads * PC software 
and download cable 


705-1026-ND (DM-IIl MULTITEST F) ........ 00... $3295.00 


DM-4 Power Quality Recorder 


Features: 


* True RMS (TRMS) » Works with single (two and 
three wire) and three phase systems (Y and Delta) 
¢ Detects and records voltage spikes 100nS or slower 
* Detects and records voltage sags and surges ¢ Built 
in scope displays waveforms * Records all parameters 
simultaneously * Manual and programmable recording 
start * Safety rating: CAT Ill 600V 


Co] 
oO gate 
Aurore: 


Includes: 

* Carrying case * CTs * Test leads * PC software and 
download cable * Remote User Interface (PDA) with 
protective hard case and interface cable 


705-1024-ND (DM 4) ci cccccraecccascciasacesscastaaccenascaens 


DGC-1000A Clamp-on Ground 
Resistance Tester 


Features: 


* Accurate ground resistance measurement from 
0.0250 ~ 15000 * TRMS current measurement 
* Continuity beep if the resistance is lower than 40.000. 
* Data logging capability: 116 records » Individual 
data point recording » User selectable high and low 
Q audible alarms » Auto power off * Low battery 
indicator * Large LCD display » Safety rating: CAT III 
300V, CAT II 600V 


705-1023-ND (DGC=1ODDA) s..-.rcenenwniniicnnieeeisnaninen sient 


TMULD-300 Leak 
Detector Kit 


Features: 

* Locates arcing in an electrical system 

¢ Transmitter “pressurizes” area with 
ultrasonic sound enabling the ULD-300 to 
pinpoint leaks 

¢ Applications include air tightness of cars 
or houses ¢ Useful in finding the ends of 
buried PVC pipes 

¢ Detects any pressurized gas leak regardless 
of type CFC’s, HFC’s, Nitrogen, etc. 


Includes: 
¢ Ultrasonic transmitter » Flexible tubing adapter * Tubular extension 
¢ Parabola * Headphones 


705-1037-ND (TMULD=300))..:.-..2sccasniniccnnnesnnneannessitin $399.95 


TH-2A Digital 
Thermo Hygrometer 


Features: 


* Temperature readings 

¢ Relative humidity measurement 

* Max/Min with time stamp 

* Data hold function 

* Selectable °C and °F readout 

* Dual LCD display with bargraph indication 
* Auto power off 


705-1033-ND (THEBA) otc ttttsia ne ciate alia ei aauuns 


RC-120S Remcon Relay Switch 


Features: 


¢ Switches AC power ON and OFF using low voltage 
control circuit 


¢ Built in transformer, no step down transformers ¢ 
necessary 


Single relay can be controlled by multiple switches and 
multiple relays can be controlled by a single switch 


AC voltage from 105V ~ 125V * AC current up to 6.5A 
705-1032-ND = (RO-1208)......cc000. cece eee eeenn eae eeaueeee $39.95 


GP-2 Ground Resistance and 
Resistivity Tester 


Features: 


* Measure earth ground resistance; 3 point or 2 point 
tests © Automatically calculates resistivity; 4 point 
test * Automatic voltage measurement prevents false 
measurements » Automatically applies three testing 
frequencies for the most accurate readings * Auto 
ranging * 999 internal memory locations to store 
measurements * RS-232 download to a personal 
computer Safety rating: CAT Ill 250V 


Includes: 
Test leads » Auxiliary electrodes * Software * Carrying Case 


705-1027-ND (GRD) ior sc cxtasvrsesesttetbseninten receeans $1499.00 
Megohmmeters 

AMB-25 

Features: 


Test insulation of wires, cables, transformers and 
motors * Comes as a complete kit including test 
leads * Internal memory 


Specifications: 
¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC 


test voltages: 0 ~ 4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MQ 
« Resistance: 0 ~ 99990 


AMB-45 
Features: 


* Test insulation of wires, cables, transformers 
and electrical motors * Comes as a complete 
kit including test leads and PC software * Pro- 
grammable timer ¢ Internal memory « Safety rating: 
CAT Ill 600V 


Specifications: 
¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC 


test voltages: 0 ~ 4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MQ. 
* Resistance: 4000 » AC/DC Voltage: 600.0V 


AMC-2 

Features: 

Test insulation of wires, cables, transformers 
and electrical motors »* Does not require 
batteries or any external power supply, always 
ready for use * Ohmmeter 

Specifications: 


e 500VDC Test Voltage: 0 ~ 100MO +5% Rdg 
@ (0.1 ~ 50MQ) +10% Rdg @ > SOMO 


AMB-5KV-D 
Features: 


* Test insulation of wires, cables, 
transformers, electrical motors and 
generators * Comes as a complete kit 
including test leads and PC software 
* Built in automatic voltmeter up 
to 5000V warns against hazardous 
energized systems »* Programmable 
setups of test voltages and timers 


cor 


Specifications: 

© Voltages: 100V ~ 5000V Resistance: 100k ~ 500GQ « Voltmeter: 0 ~ 
5000V + (10% Rdg = 10 LSD) @ 0 ~ 500V + (10% Rdg + 5 LSD) @ 500V ~ 
5000V * Memory: 20 programmable setup configurations 


705-1014-ND = (AMB-25) «eee eee eee $299.95 
705-1015-ND ... $449.95 
705-1017-ND ... $649.95 
705-1016-ND $2249.95 


AT-1000 Advanced Tracer 


Features: 

* Trace energized lines up to 300VAC 
or VDC »* Trace unenergized and open 
conductors » Identifies breakers and 
fuses without powering down « Locates 
shorts « Identifies wires in a bundle 
Identifies control, alarm and telephone 
system wiring »* Traces coaxial cable 
shield * Receiver range 1 to 3 feet froma 
cable being traced 


Includes: 
« Receiver * Transmitter * Carrying case * 110V pigtail cordset » Alligator 
clip cordset (2 pcs.) * CT-326 type adaptor 


705-1018-ND (ATAN000 )iessecrtrectene iter nsouecnc tect tcltnn. $339.95 


AT-3000 PRO Underground Hawk Buried Wire 
and Pipes Tracer 


Features: (c= ~\y 
* Locates underground energized \\eaol// 
and de-energized wires, cables and \ | 


pipes * Depth measurement up to 10 
feet * Visual (LCD) and audible (with 
loudspeaker) indicators * Rugged 
durable construction » Backlight 
« Real Sound Technology - the sound 
is derived from the signal radiating 0 
from the cable or pipe * Ready for use 1 I 
with receiver, transmitter, connection / 
cable, ground stake and ground 
cable * Allows user to pinpoint the 
path of the underground traced object 
* Weatherproof and drop resistant 


(AT-3000 PRO) ..............00cceeeeeeeeeeee ee $2595.00 


705-1019-ND 


TIF300HV Tic Tracer - 
AC Voltage Detector 


Features: 


oo 
« Use to check fuses, break panels, power outlets, 
transmission lines, etc. 


* Safety rating: UL, CE and MSHA Approved 


705-1036-ND 48” Hot Stick (TIF410A)... $99.95 


BT-250 Break’r Trac’r™ 


Features: 

+ Identifies circuit breaker location 
¢ Works on all electrical systems from 
90 to 250 VAC » Automatic sensitivity 
adjustment »* Quick and easy to use 
« Extremely accurate reading always 
finds the right breaker » Safety rating: 
UL approved 


Includes: 
«Transmitter * Carrying case » Test leads 
* Socket adapter 


705-1022-ND 


(BT-250)......... $99.95 


AT-4004/AT4005 Advanced Wire Tracers 


AT-4005CON 


Features: 

¢ One universal transmitter; automatically switches to work with either 
energized or non-energized systems Receiver not position sensitive 
Traces live wires buried or hidden behind walls * Locates breakers, neutrals 
and ground lines * Pinpoints shorts, ground faults and broken wires 
* Clamp-on attachment injects signal for non-contact operation * Safety rating: 
CAT Ill 600V 


Includes: 

« Hard carrying case * Receiver * Transmitter * 110V pigtail - banana plug 
cord set ¢ Alligator clip - banana plug cord set * Grounding test lead, 25 ft. 
with alligator clip * Clamp-on transmitter accessory » Rechargeable battery 
pack and battery pack recharger (AT4005CON Only) 


705-1020-ND (AT-4004CON) «2.2... eee eee cece eee cece eee $749.95 
705-1021-ND (AT-4005CON) ..... 2.0... eee eee cece eee $899.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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Regulated 28A DC Power Supplies 


Models 1689, 1690: 


Features: * Overload protection » High RFI stability » Multiple DC output 
terminals 

Specifications: Output Voltage: DC 1 ~ 15V Variable Output Current: 28A (at 
13.8V) Ripple and Noise: 5mV (peak to peak) Line Regulation: 5mV (+ 2% 
Load) Load Regulation: 50mV (0 ~ 100% Load) 


BK1689-ND Precision Analog...................ssceeeeeeeeeeeeeee ees $285.00 
BKIGSO-ND: DigitaMED cis cccccsanmcccsscinenneadavteraancensaaree $359.00 


Single Output DC Power Supplies 
Model 1621A: 


Features: * Connect two supplies in parallel 
to double the current output * Connect 
two supplies in series to double the voltage 
output * Operate continuously at full load 
without overheating « Fully overload protected 
* Coarse and fine voltage controls * Low ripple Model 1621A 
¢ Continuously monitor voltage and current output on two meters 


; 


Specifications: * Output Voltage: 0 ~ 18V * Output Current: 0 ~ 5A 
BK1621A-ND Single Output DC Power Supply .............-....2.0005 $229.00 


Switch Mode DC Power Supplies 
Model 1692: The 1692 Switching 


Single Output DC Power Supplies 


Short circuit protection, overload protection, reverse polarity protection, 
thermal protection, and current limiting. CV and CC operation, 0.01% +3mV 
line and load regulation (zero to full load), adjustable current limits (5 to 
100%), low ripple (<1mVrms), fast recovery time (<100uS), and operate from 
120 VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 6.2 x 5.5 x 12.5”. Test Lead Set TL-5A and 
TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 


Model 1710A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 1A output. Two 
analog meters. Voltmeter: 0 ~ 32V +2.5% Ammeter: 
High Range = 0 ~ 1.04A, Low range = 0 ~ 0.26A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 70W 
Model 1711A: Single 0 ~ 60V, 0 ~ 2A output. Two 
analog meters. Voltmeter: 0 ~ 64 +2.5% Ammeter: 
High Range = 0 ~ 2.2A, Low range = 0 ~ 0.55A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 210W 
Model 1715A: Single 0 ~ 60V, 0 ~ 2A output. Two 
4-digit LED meters. Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) + Model (20k 
(0.5% rdg + 9 digits) Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = (0.5% 
tdg + 9 digits) Power Consumption: 210W 

Model 1730A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0 ~ 32V +2.5% Ammeter: High Range = 0 ~ 3.2A, Low 
range = 0 ~ 0.53A, Accuracy = +2.5% Power Consumption: 180W 

Model 1735A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two 4-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V +0.5% Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A, Accuracy = +0.5% 
Power Consumption: 180W 


BK1710A-ND... .. $249.00 
$329.00 
$409.00 

BK1730A-ND... .. $329.00 

BK1735A-ND $409.00 


High Power Switching Power Supplies 


The VSP Power Supply series utilizes modern switch mode technology to 
product high-power, low-noise switching supplies. 


TOcRAMRLE EO PR Re 


ee oe 


Mode DC Power Supply provides high 
current output in a lightweight and 
compact package. It is suitable for a 
variety of uses, especially for powering =a 

DC operated mobile radio equipment on -6 6 

the bench. It provides a variable voltage 

output from 3V ~ 15V at 40A continuous Model 1692 
operation. In addition a fixed 13.8VDC output is also selectable by a variable 
control knob. 


Features: * High efficiency » Current fold-back circuitry with illuminated 
indicator prevents overloading the power supply * Over temperature protection 
circuitry * Over voltage protection prevents abnormal high output voltage 
High RFI stability 

Specification: Output Voltage: 3 ~ 15VDC (adjustable) or fixed 13.8VDC 
(selectable) * Output Current: 40A continuous 


BK1692-ND Switch Mode Power Supply..................22020eee ee $309.00 


High Current Linear Power Supplies 


Models 1791, 1790, 1794, and 
1795: « Constant Voltage/Constant 
Current Operation » Load Current 
Limits * Separate DC Output ON/OFF 
Switch Metering: LED 


BK1791-ND 0 ~ 64V, 10A... 
BK1790-ND 0 ~ 32V, 20A... 
BK1794-ND 0 ~ 32V, 30A... 
BK1795-ND 0 ~ 64V, 15A 


Model 1794, 1795 & 1796 


.--. $1395.00 
.--. $1395.00 
.-- $1695.00 

. $1695.00 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protec- 
tion, reverse polarity protection, thermal 
protection, and current limiting. CV 
and CC operation, 0.2% +2mV line and 
0.04%+2mV load regulation (zero to oy sage 
full load), adjustable current limits (five — 2o9 

to 100%), low ripple (<1mVrms), fast Model 1740B 
recovery time (<100uS), and operate from 120VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 
5.7 x 10.5 x 15”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year 
Warranty. 


Model 1746B: Single 0 ~ 16V, 0 ~ 10A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0 ~ 16V +2.5% Ammeter: High Range = 0 ~ 11A, Low Range = 0 ~ 
2.2A, Accuracy = +2.5% Power Consumption: 380W 


Model 1740B: Single 0 ~ 60V, 0-4A output. Two analog meters. Voltmeter: 
0 ~ 64V +2.5% Ammeter: High Range = 0 ~ 4.4A, Low Range = 0 ~ 1.1A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 450W 


Model 1743B: Single 0 ~ 35V, 0 ~ 6A output. Two 4-digit LED meters. Volt- 
meter: 0 ~ 99.9V (green) + (0.5% rdg + 9 digits) Ammeter: High Range = 0 ~ 
9.99A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 9 digits) Power Consumption: 420W 


Model 1745A: Output- shorting button Features: Output Voltage: 0 ~ 
35VDC Output Current: 0 ~ 10A 


BKYZAGBSND 2 si 2scccssciwetiuecectssiazacctetianaaatecnsasancdasiveans $539.00 
BK1740B-ND. .. $539.00 
BK1743B-ND. .. $539.00 
BK1745A-ND DC Power Supply ..............0.00.0ccseeeeeeeeeee eee $719.00 


BKVSP2050-ND 20V, SOA, RS232.......... cece eee $1775.00 
4OV, 30A, RS232......... 2. eee $1775.00 
60V, 20A, RS232. .. $1775.00 
120V, 10A, RS232....... 0... eee eee $1775.00 


4OV, 30A, GPIB....... eee eee eee $1995.00 


BKVSP4030-ND 
BKVSP6020-ND 


BKVSP12010-ND 
BKVSP4030GPIB-ND 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND —_5A Power Supply Leads . 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads 


Triple Output Power Supplies 


Two Main sections capable of 
independent or tracking operation 
(Master and Slave). One fixed section. 
Switchable series/parallel operation 
and adjustable current limit controls : 
for Main sections. Two displays: one blac 
reads volts or amps of “slave” supply; Model 1760A and 1761 

one reads volts or amps of “master” supply or fixed supply. Constant current 
and voltage indicators for Main sections. Power Source: 120VAC, +10% 60Hz. 
Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction Manual, Power Cord. Test Lead 
Set TL-5A is sold separately. 


Model 1760A: Two 0 ~ 30VDC, 0 ~ 2A sections; One 4 ~ 6.5VDC 5A 
section. Switchable series/parallel operation for 30V sections. Two 4-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15” 2 Year Warranty 

Model 1761: Two 0 ~ 35VDC, 0 ~ 3A sections; One 2 ~ 6.5VDC, 5A section; 
Two 4-digit LED displays, Fully Overloaded protection. 2 Year Warranty 
Model 1651A: Two 0 ~ 24VDC 500mA sections; One 5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs) Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975” 1 Year Warranty. 

Model 1670A: Produces three outputs simultaneously. #1=30VDC @ 3A, 
#2=12VDC @ 500mA and #3=5VDC @ 500mA. Two 3-Digit LCD Displays. 
Dimensions: 4.9 x 8.5 x 11.5” 1 Year Warranty 


9.90 


eo O00 


BK1760A-ND... .. $659.00 
BK1761-ND . $699.00 
BK1651A-ND $449.00 
BK1670A-ND... $195.00 


Quad Display Triple Output 
DC Power Supplies 


Model 1672: Features: + Independent control 
of Voltage and Current controls for variable 
output * CV/CC operation »* Separate 3 digit 
displays for voltage (green) and current (red) wy 
for both variable outputs * LED indication for oR TASTER, 
CV (green)/CC (red) mode » Overload indication 
LED for fixed output © Series tracking and 
parallel mode operation for triple output unit 
Specifications: » Output Voltage: 0 ~ 32VDC, 0 
~ 32VDC, Fixed 5VDC » Output Current: 0 ~ 3A, 0 ~ 3A, Fixed 0 ~ 3A 


606 66 600 
Model 1672 


BK1672-ND Quad Display Triple Output DC Power Supply... ... $469.00 


Programmable DC 


Power Supplies 


Single Output — 178X Series 


178X Series: Models 1785B, 1786B, 
1787B and 1788 are Programmable DC Power 
Supplies that offer new levels of “ease of use” 
and programmable functionality. Direct key in 
entry makes voltage and current selection fast, 
accurate and easy. In case calibration allows 
for simple, cost savings, uninterrupted operation. 


Model 1788 


Features: * Sixteen user programmable preset outputs » Controllable output 
On/Off switch * 10mV/10mA set-ability resolution * Closed case calibration 
Low ripple and noise » Excellent temperature stability » Serial interface cable 
and software included (RS232 optional) 


BK1785B-ND 0 ~ 18V, 0 ~ 5A DC Output... 
BK1786B-ND 0 ~ 32V, 0 ~ 3A DC Output $385.00 
BK1787B-ND 0 ~ 72V, 0 ~ 1.5A DC Output $385.00 
BK1788-ND = 32V, 0-60... o.oo e cee eeeeeee $509.00 


... $385.00 


Single Output — 912X Series 


912X Models: The 9120A, 9121A, 9122A, and 9123A are laboratory grade 
Programmable DC Power Supplies providing great performance and features 
not found in other supplies in this price category. The 9120A series are 
designed to meet the needs of today’s 
applications labs that require clean and 
reliable power, high resolution and 
accuracy and fast transient response 
time. Features: * Low ripple and low 
noise ¢ Outstanding temperature 
stability Fast transient response time 


(<20ms) * SCPI compatible Model 91208 

BK9120A-ND 0 ~ 32V,0~ 3A, RS232...... 000s esses ceeceeeeeeeees $709.00 
BK9121A-ND 0 ~ 20V,0~ 5A, RS232...... 000s cssceecesceeeeeeees $643.51 
BK9122A-ND 0 ~ GOV, 0~2.5A, RS232..0.0... ccc ccececceeeeeeeees $739.00 
BK9123A-ND 0 ~ 30V, 0 ~ 5A, RS232, GPIB... ee ceeceeeeeeees $799.00 


Dual Output 


Model 1770: 

The 1770 Dual Range, Programmable Power 
Supply offers the best cost per watt available 
for virtually any application. With dual range 
voltages up to 17.5 or 35VDC and 3 and 6A, 
the versatile power supply features excellent 
reliability (60K hours MTBF) and user 
flexibility. Features: * Dual range outputs, 
either 0 ~ 17.5V, 0 ~ 6A or 0 ~ 35V, 0 ~ 3A * Programming resolution of 
10mV and 2mA « Ripple and noise of 1mVrms * Remote sensing » In case 
calibration * Large character LCD display * GPIB Interface 


BKATZO-ND 22 :c00cicascccascsndadanetandasdaccuasasanccaadadeasaaaces $999.00 


feed [fed 


Model 1770 


Triple Output 


Model 9130: The 9130 is a fully 
programmable triple output DC Power 
supply delivering 0 ~ 30V / 0 ~ 3A on 
2 outputs and 0 ~ 5V/0 ~ 3A on1 
output. Each output is fully floating and 
outputs can be adjusted independently 
or connected in series or parallel to produce higher voltages or currents. The 
9130 is ideally suited for application in Electronic Test, Production and Service 
where multiple independent DC supplies are required and bench space is at 
a premium Features: * SCPI compatible command set * Communicate via 
standard USB communication cable or optional RS232 cable » Application 
software for front panel emulation and simple test sequence generation 
included * 50 memory locations for instrument state storage and recall 


Model 9130 


BK9130-ND Triple Output Programmable DC Power Supply.......... $895.00 


Programmable DC Electronic Load 


ENE) 
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Model 8510 
Model 8500: 
Features: * 300W «Operates between 0 ~ 120VDC, 1mA/1mV » Over-Current, 


Over-Voltage, Over-Power, Over-Temperature Protected » RS232 Interface 
Cable and Software Included 


Model 8510: 

Features: * 600W » Operates between 0 ~ 120VDC, 1mA ~ 120A (600W max) 
* Over-Current, Over-Voltage, Over-Power, Over-Temperature Protected * RS 
232 Interface Cable and Software Included 

BABS OS ND oss ivitecrne Wetec ts ceutnseanier heute ccc acca ate crt $1025.00 

BKBOS10-ND:.: ciccscscs st catiecsitadnasien i daniesiandieriessdincd $1995.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digital 
Storage Oscilloscope 


The 2530 delivers essential features and 
reliable performance at a price you can 
afford. Analog style knobs and controls 
combined with autoset functions make 
this oscilloscope easy to use. Advanced 
triggering, automatic measurements and 
FFT functions provide you with many options to debug your circuits. Addition- 
ally, the instrument comes with PC Software that lets you easily capture, save 
and analyze waveforms and measurement results. The 2530 is an ideal educa- 
tion and training tool and also well suited for applications in service and repair. 


Features: 

* One touch automatic setup for ease of use (Auto) 

* 25MHz bandwidth, 250MSa/s sample rate 

© 4,000 point record length for each channel 

Capture, save and analyze waveform data with the included EasyScope Ap- 
plication Software 

* Cursors with readouts 

+ Eleven automatic measurements 

FFT standard plus 4 additional math functions 

Extensive Trigger capabilities including Pulse Width and line-selectable Video 
trigger 

* Save/Recall setup and waveform data 


BK2530-ND Digital Storage Oscilloscope 25MHz................2...-5 $499.00 


Function Generators 


FEATURES AND SPECIFICATIONS: 
Waveforms: Sine, Square, Triangle, 
+Pulse, +Ramp. Variable DC Offset 
and Duty Cycle. Sweep LIN & LOG: 
100:1 Frequency Counter Accuracy: 
Time Base +1 count General: Power: 
120 ~ 230VAC +10% 50/60Hz Internal 
jumper selectable Accessories: 
BNC to Alligator Cable, Instruction Manual 2 Year Warranty 

Model 4007DDS: Versatile sweep function generators utilize an advanced 
direct digital synthesis (DDS) design. 0.1MHz ~ 7MHz frequency range (sine 
and square only). Lin or Log sweep function. Adjustable duty cycle. Adjustable 
DC offset. 

Model 4013DDS: Versatile sweep function generators utilize an advanced 
direct digital synthesis (DDS) design. 0.1MHz ~ 12MHz Frequency Ranges 
(sine and square only) Lin and Log sweep function. Adjustable Duty cycle. 
Adjustable DC offset 

Model 4001A: Function Generator in 6 Ranges from 0.5Hz ~ 4MHz Range. 
Coarse and Fine Tuning. 

Model 4010A: 7 Ranges from 0.2Hz ~ 2MHz Range. Coarse Tuning. 

Model 4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz ~ 5MHz Range. Variable Duty Cycle 
and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. 

Model 4012A: Sweep/Function Generator. Coarse and fine tuning. 4 digit 
LED display. Variable duty cycle. DC offset. Linear or log sweep. 

Model 4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 8 
Ranges from 0.1Hz ~ 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended Sweep/ 
Modulation Input: 0 ~ 10V. 

Model 4017B: Square and Ramp waveforms. Frequency resolution down to 
0.01Hz. RS-232 Interface. 0 to 100% duty cycle. Variable DC offset. 

Model 4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 Digit 
LED Display (5 digit Display Resolution 8 Ranges from 0.2Hz ~ 20MHz 
Range. AM and FM Modulation. Burst Operation. 30MHz External Frequency 
Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 0 
~ 10V. Coarse and Fine Tuning. 

Model 4084: Model 4084 is a high performance laboratory grade 
synthesized function generator. Direct digital synthesis (DDS) techniques are 
used to create stable, accurate output signals for all 27 built-in standard and 
complex (arbitrary) waveforms. 

Model 4045: Sine, Square, Triangle, Arbitrary, Ramp and Pulse waveforms. 
Modulation in both AM and FM. Lin or Log Sweep Function. Adjustable Duty 
Cycle. Adjustable DC Offset. RS-232C Interface. Frequency Range: 0.1MHz 
~ 20MHz 


Model 4040A 


BK4007DDS-ND DDS Sweep Function Generator 7MHz. $399.00 
BK4013DDS-ND DDS Sweep Function Generator 12MHz $499.00 
BK4001A-ND = 4MHz Sweep/Function Generator ...$205.00 
BK4010A-ND = 2MHz Function Generator. .. $259.00 
BK4011A-ND = 5MHz Function Generator with Digital Display . . $325.00 
BK4012A-ND = 5MHz Function Generator .. $365.00 
BK4017A-ND = 10MHz Sweep/Function Generator with 

Digital DISHlAV ssi oxteusus dete cent loch Gexrieveuy $409.00 
BK4017B-ND 10MHz DDS Sweep Function Generator 

10MHz available on Sine .......................... $499.00 
BK4040A-ND = 20MHz Sweep/Function Generator with 

Frequency Counter and Digital Display.............. $619.00 
BK4084-ND 20MHz Programmable DDS 

Function Generator.................00.00ccccece eee $925.00 
BK4045-ND 20MHz DDS Sweep Function 

Generator with Arbitrary (Capabilities) ............. $995.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For 4010A, 4011A, 4017A and 4040A).............. $93.60 


Function and Arbitrary 
Waveform Generator 


Model 4084AWG: The Model 
4084AWG is a laboratory grade 
synthesized function generator 
with arbitrary capability. Direct 
synthesis (DDS) techniques are 
used to create stable, accurate 
output signals for all 27 built-in 
standard and complex (arbitrary) waveforms as well as custom arbitrary 
waveforms. The 4084AWG produces high purity, low distortion sine waves 
and square waves up to 20 MHz and provides extensive analog modulation 
capabilities including AM, FM, FSK, PSK, pulse modulation, burst mode and 
linear/logarithmic sweep combined with multiple trigger modes. The included 
intuitive Windows Software lets users create and edit custom arbitrary 
waveforms and download them with a single click to the instruments non 
volatile memory. Unmatched affordability and high performance make the 
4084AWG a perfect fir for many applications in Electronic Test and Design, 
Sensor Simulation and Education and Training. Features: * Clean and 
stable output of very small signals down to the 1mV ~ 10mV range (50) 
* Support of internal and external modulation sources as well as internal, 
external and gated trigger sources » Create arbitrary waveforms with 10 bit 
vertical resolution, 16K memory depth and a sample rate of 200MHz » Fully 
programmable via the standard RS232 interface using SCP! compatible 
commands »* 100MHz Universal Counter with frequency measurement and 
totalize function 

BK4084AWG-ND Arbitrary/Function Generator 


Model 4084AWG 


.. $1295.00 


Frequency Counter 


. BBBBBBBB8 


Model 1856D 


Model 1856D: 3.5GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize) 
Benchtop with .56 inch high 9-Digit LED Display. Frequency: 0.1Hz ~ 
3.5GHz Period Characteristics: Range: 10ns ~ 10s Input Characteristics: 
Impedance: 50 0 +5% Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard 
TTL Levels Time Base Characteristics: Standard Type: TCO Frequency: 
10MHz Stability: +1ppm +10% line voltage variation Temperature Stability: 
+5ppm 0°C ~ 50°C Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” Power: 115VAC +10% 
50/60Hz Accessories Included: Instruction Manual 

BK1856D-ND 3.5GHz Benchtop Multifunction Counter .............. $515.00 


Pocket/Analog Multimeters 


Model 114B 


Model 117B 


BK114B-ND Analog Multimeter 
BK117B-ND Pocket Size Analog Multimeter. 
BK2700-ND Pocket DMM...... 

BK2408-ND Mini-pro Multimeter... . 
LC-24-ND Carrying Case for 2408 


Model 2700 


Clamp-on Multimeters 


Models 313A, 
350B, 369B 


Models 
313A 6 350B 369B 

AC Current 600A 100A 1000A 1000A 

DC Current 600A 100A = 1000A 

AC Voltage 600V 600V 750V 750V 

DC Voltage 600V 600V 1000V 1000V 

Resistance 1kKQ 10KQ 30MQ 40MQ 

Frequency = — / i: 

Capacitance = =— _— 

True RMS = = = 

Continuity / / / 

Diode = = / 

Data Hold / / / / 

Max./Min. = = = of 
BK313A-ND 600A... $154.00 
BK316-ND $164.00 


$160.00 
$195.00 
. $29.19 


BK369B-ND 400/1000A... 
LC-33-ND Carrying Case (1 Year Warranty). 


Bench DMM True RMS 


Model 2831D: 

4-1/2 LED Digit Display Bench with 
0.05% Basic Accuracy * Measures diode, 
frequency and continuity in addition to 
basic current, voltage and resistance 
Specifications: DC Voltage: 1200V 
max range, best accuracy +0.05% +5D 
AC Voltage: 1000V range max, best Model 5492 

accuracy +0.75% +10D AC/DC Current: 20A max, best accuracy +0.75% +5D 
Resistance: 20MQ max, best accuracy +0.2% +5D Frequency: 200KHZ max, 
best accuracy +1.0% +5D »* Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” 

Model 5491A: 

50,000 Count Digit Dual Display Bench Multimeter * True RMS » Resistance 
measurements up to 50M Q «Measures frequency to 500KHz *DBm 
Measurement * RS232 Interface 

Model 5492: 

5-1/2 Digit Dual Display Bench DMM with 0.012% Basic Accuracy * Select- 
able Count Resolutions of 120,000, 40,000 and 4,000 count * Selectable 2 
Wire and 4 Wire Resistance * Measures Frequency to 1MHz with 0.01Hz Best 
Resolution * RS-232 Interface Includes: One set of TL 36 Test Leads and AC 
01 caps for TL 36 * Optional GPIB 


BK2831D-ND $309.00 
BK5491A-ND $409.00 
BK5492-ND 

LC-40B-ND — Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Dual Display 51,000 Count DMM 


Models 2890A and 2880B are Dual Display 51,000 Count 
DMMs with exceptional accuracy and functionality. Both 
offer superb performance with many features that are 
useful for trouble shooting electronic and electrical circuits 
or to test and evaluate circuits in a field service application. 


Features: * True RMSACV and ACA «5 Digit LCD for both 
the primary and secondary displays * 21 Segment analog 
bar graph © Automatic polarity indicator * 0.025% Basic 
DCV accuracy (0.03% for 2880B) * Resistance measure- 
ments up to 500MQ » Conductance measurements up to 
50nS with 0.01nS resolution * Capacitance measurement 
* Frequency with ACV measurement «Data Hold * dBm 
Measurement * Conforms to IEC-1010-1 600V CAT IV and 
1000V CAT Il * CE Approved 

Model 2890A: +AC+DC True RMS Back lit LCD 
«Frequency counter up to 20MHz * Square Wave output with 28 frequency 
ranges and adjustable duty cycle 

Model 2880B: « Easy to understand interface » IEC rated inputs 


BK2890A-ND... ... $309.00 
BK2880B-ND.. “$249.00 
3% Digit Ruggedized DMM = 


The Survivor™ High Energy Fused Ruggedized DMM. 
3-1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. 


Audible Continuity: 20 Amp range 


Sampling: 2.5 times/sec. (nominal). Heavy Duty 1500VDC, 
1000VAC rating. Water resistant case. 

Power Requirements: Single 9V battery 

Auto Power Off: approx. 30 minute 

Dimensions: 6.9 x 3.5 x 1.5” 

Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 

5 Year Warranty 


Tool Kit® Multimeters 


Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7” (17.78mm) LCD, 
1999 counts. 

Sampling: 3 times/sec. (nominal). 0.5%DCV accuracy. 
Operating Temperature: 0°C ~ 50°C, 0% to 70% RH. 
Power Requirements: 9V battery 

Accessories Supplied: Battery, drop resistant case, test 
leads, and instruction manual. 

1 Year Warranty 

Model 2707A: 

DMM, component tester, frequency counter, and logic 
probe. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 
750VAC frequency counter Current Range: 200A to 
10A Resistance: 0.10 to 200MQ Capacitance: to 20\F 
Frequency: 2kHz to 5MHz Logic Probe Function: (TTL) Transistor Gain 
Measure: (hFE) Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3” 

Model 2706A: 

DMM, component tester, and temperature meter. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC Current Range: 200A to 10A Resistance: 
0.19 to 20MQ Capacitance: to 20yF Frequency: 10Hz to 15MHz Transistor 
Gain Measure: (hFE) Temperature: 0°C ~ 750°C Thermocouple probe 
included Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3” 

Model 2703B: 

DMM Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC Current 
Range: 200y/A to 10A Resistance: 0.19 to 20MQ Dimensions: 5.9 x 3.1 
x 1.3" 


Model 2704B 


BK2707A-ND... . $91.00 
BK2706A-ND... . $81.00 
BK2703B-ND . $40.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . $19.71 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Multimeters (cont.) 
Test Bench® Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a drop 
resistant case. Resistance and frequency measurement. 
Diode check. Auto power off. All current ranges fused. 
Power Requirements: Single 9V battery Dimensions: 
7.8X3.5X 1.5" 

Accessories Supplied: 9V battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 


3 Year Warranty 

Model 388B: earn 

3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). DC Volts: 400mV ~ 5 5 
1000V AC Volts: 400mV ~ 750V DC/AC Current: 400)A LQQeP 
~10A Resistance: 4000 ~ 40MQ Diode Test: at 1mA, 

3.2VDC max. type Capacitance: 4nF ~ 40uF Frequency: Model 388B 


4kHz ~ 4MHz. Logic level measure (TTL) Transistor gain (hFE) and peak hold. 
Model 390A: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments DC 
Volts: 400mV ~ 1000V AC Volts: 400mV ~ 750V DC/AC Current: 400A ~ 
10A Resistance: 4000 ~ 40MQ Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. type 
Capacitance: 4nF ~ 40mF Frequency: 4kHz ~ 40MHz Temperature Range: 
-50°C ~ 1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Minimum/Maximum hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. 
Thermocouple Probe included. 


Model 389A: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments DC 
Volts: 400mV ~ 1000V AC Volts: 400mV ~ 750V DC/AC Current: 400A ~ 
10A Resistance: 4000 ~ 40MQ Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. type 
Capacitance: 4nF ~ 40mF Frequency: 4kHz ~ 40MHz. Auto/manual ranging. 
Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model 391A: 


4-1/2 Digit LCD Display (20,000 count). DC Volts: 200mV ~ 1000V AC Volts: 
200mV ~ 750V DC/AC Current: 400A ~ 10A True RMS reading Resistance: 
2000 ~ 20MQ Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. type Frequency: 2kHz 
~ 200kHz Duty Cycle: .0 ~ 90% (0.1% resolution). Data hold. Logic level 
measure (TTL). 


BKSSSB2ND!). :s2tcrssatopssanverecessemnncedr evn seuysceangaasoiae $130.00 
BKS90A-ND). 5: nsciczsatenediessscomsbenidijcaascsanierention $170.00 
BK389A-ND.. 

BK391A-ND.. * 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)..............02.....008: $19.71 


Accessories 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting 
circuit under test. Measures to 400A DC or 
AC. Outputs 1 mV per Amp., operates on 2V 
range of any DMM. 


Power Requirements: 9V battery 
Operating Temp.: 0°C ~ 50°C, <70% RH 
Dimensions: 7 x 2.8 x 1.3” 

Accessories Included: Battery and instruction manual. 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Type K Bead Thermocouple Probe. 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set 
TL 2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 

1EC61010-2-031 1,000V CATIII.. $22.10 
TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded .. oe 
TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 and TL-2A....... $17.62 


High-Voltage Probes 

Model PR-28A: 

Accessory for DMM’s Multiplies —)) 0) 
instrument ranges by 1000 (40V ys 
becomes 40,000V). PR-28 for use 


with any high impedance (10MQ 
or greater) voltmeter. 


Voltage Range: 40kVDC and 20kVAC (60Hz) 

Frequency Range: DC-8Hz 20kVAC max. 60Hz 

Impedance: 600MO accuracy: +3% plus instrument accuracy 
Calibration: Internal; factory calibrated at 25kV 

Size: 14” long; 2.25” diameter (max.); 48” cord 

Connector: Dual banana 


Model HV 44A: 


Built in meter for stand-alone operation (No DMM required). Measures 
voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV (+2% accuracy); full 
scale +3% accuracy. Conventional round needle type tip and flat spring type tip 
for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2” Color: Black and Red 


Positive Polarity Only — Not for microwave ovens. 


PR 28A-ND .... . $65.20 
HV 44A-ND .... $113.00 


Logic Probes 


20MHz and 50MHz Logic Probes 


Cia a 


Model DP-21: 

(20MHz Logic Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, CMOS and MOS. Displays 
pulse presence and logic states. Memory mode ‘freezes’ pulse display. Catches 
pulses to 30ns or pulse trains to 20MHz. 1MQ input impedance. Operating 
Supply Voltage Range: TTL-5V, CMOS 5-15V Dimensions: .7 x .7 x 8.2” 


Model DP-52 

(50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC to 50MHz. Detects 
10ns pulse width. Overload protected. 120kQ input impedance. Operating 
Supply Voltage Range: 4-18VDC Dimensions: .7 x .7 x 8.2” 


DP-21-ND. . $36.00 
BKDP52-ND. . $46.00 
Pulser 
Probe 


For TTL and CMOS. Produces 10uS pulse signal at 100mA. External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC Sync 
Input Impedance: 1MO Dimensions: .7 x .7 x 8.2” 


DP'STAND cin cor sss cadesessemord se tauuinalesarruazaessatpacelainceey $36.00 


Component Testers 


Dual-Display Auto Ranging LCR Meter 


Measures inductance, resistance and capacitance. 41/2 digit — 
LCD display. Tests at 100Hz, 120Hz, 1kHz or 10kHz (120Hz or 
1kHz for 878A only). Relative mode. Tolerance mode. Backlight | 

(879 only). 


Accessories Included: 9V battery, user manual and test alligator 
Clips pair. 


BKS7BASND  :i.c-2itniccccteoscdrieacistideedcssciiddieseamedcaesaous $249.00 
BK879-ND $299.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). .-$19.71 


Bench LCR/ESR Meter with 
Component Tester 


Synthesized In-Circuit LCR/ESR Meter with 
Component Tester. Used for measuring inductors, 
capacitors and resistors with DC/AC Voltage 
measurements and Diode/Audible Continuity 
checks. 


BKBB9A-ND.. ...c-02.5222icccescsccceascarddcsandedensiancnamanitadncis 


In-Circuit Testers 


Model 885 — LCR/ESR Meter: 


Specifications: Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and 0 
Test conditions: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms 
Features: ¢ 0.5% basic accuracy * Dual LCD display * SMD surface mount 
tweezer probe included »* Fully auto/manual selection * DC resistance 
measurement * Rechargeable battery/AC powered 


IBKBBS°ND is icon sacidicscsscihebtecaniadccsasetsindgtiantdaeeatie’ $565.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)...............00:0....0088 $19.71 
LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance (200pF-20mF 
41%), resistance (2-20MQ 41%), and inductance 
(200HH-200MH +1%). 3-1/2 digit LCD display. Low 
battery and overload indicator. 


Power: Single standard 9V battery 
Dimensions: 1.4 x 3.5 x 7.5” 


Accessories Included: Test leads, battery, instruction 
manual. 


Auto Ranging Capacitance Meter 


Model 830B: 4-1/2 digit LCD display. 11,000 counts 
resolution. Nine automatically selected ranges with full scale 
value from 1.0pF ~ 199.99mF. Features: « USB PC interface 
and data logging software included » Three year warranty 
Specifications: * Power Source: 9V battery »* Dimensions: 
7.24 x 3.42 x 1.61” 


Model 890B: 4-1/2 LCD with dual display. 11,000 counts 
resolution. Nine automatically selected ranges with full scale 
value from 1.0pF ~ 50mF. Features: * Program unique values 
to sort for specific circuit applications * USB PC interface for 
data logging software available 


BK830B-ND 
BK890B-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Capacitance Meter 


Model 810C: 3-1/2 digit LCD display. Nine ranges from 200pF 
to 20mF. Low battery and over-range indicator. Power Source: 
One 9V battery Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6" Accessories 
Included: Test leads, battery, and manual. 

BK810C-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


... $81.00 
... $19.71 


IC Testers 
Model 570A — Linear IC Tester: 


Features: 


«Tests all common analog IC’s * Auto identification of unmarked/house- 
coded devices listing possible replacements * Conditional/unconditional 
loop testing mode Functional test emulates passive circuitry to implement 
a comprehensive test in a variety of configurations » Displays diagnostic 
information down to individual component pins * Rugged, hand-held, 
ergonomically designed case incorporates built-in membrane keypad, 2 x 
16 dot matrix alpha numeric LCD and high quality 16 pin ZIF socket »* Auto 
power off 


BK570A-ND 
Model 575A — Digital IC Tester: 


Features: 


$1399.00 


+ 40 pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, CMOS Memory, LSI, 
Interface and other devices (NAND gates to CPUs) » Identifies unmarked and 
house-coded devices « Detects intermittent and temperature related faults 
Displays diagnostic information for individual pins 


BKS7SAND cass esacced ded picinninesies bodes dearedgcndterneceece $1099.00 


NTSC Generator 
Model 1257: 


This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite video 
and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It provides 
NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, windows, and 
a full range of color raster patterns. The outputs available are composite video 
and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN output. Signals can 
be produced as an interlaced or progressive scanning mode. No modulated RF 
signal is provided. 


BK1257-ND NTSC Generator ...................cceceeceeceeeee sence eens $205.00 


Network and PC Cable Testers 
Model 231A: 


Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RJ11,356A, TIA-568A, TIA-568B, and token 
ring cables » Detects open, short, cross, and continuity * Tests Point-to- 
Point, rather than a Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or patch panel up 
to 1000 ft. away with the remote kit * Easy to read LED display 


BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Tester..................0.0..0c0eee $80.00 


Deluxe EPROM Eraser 
Model 851: 


Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 twenty-four pin 
EPROMs. Features a 60 minute timer. 


BRGS1-ND  oisccccs2csctcccccncananacascannigaccomaatranaiicaacontaancas $179.00 


3% Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF ~ 20mF. Tests resistance from 
0.10 ~ 20MOQ. Tests transistors, SCRs, diodes and 
LEDs. Tests batteries under actual loaded conditions. 


Power: One 9V transistor battery 
Dimensions: 6.9 x 3.6 x 1.3” 


Accessories Included: Test leads, spare fuse, battery, 
instruction manual. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2318 (091) 


Dual Channel, 20MHz Oscilloscope | 4,000 Count True a 
with True VERTICAL RMS DMM with 1MHZ [samp nate 20 Megasamples per 
Peer 7 7 ; Second Single Shot 
CMS Dalat uae, ., | Waveform Capabilities (a. 
z with Shielded Test Leads : 
Multimeter Sample Rate Real Time: | 25 Megasamples per Second up to 2MHz p Glitch Capture Yes 
Equivalent Time: 500 Megasamples per Second > 2MHz Versatile 6 Instruments-in-1 Trend Mode Yes 
Sensitivity 50mV to 200V/div 1,2,5 Sequence Features: Auto Set Continuous 
Coupling AC, DC, GND & A Waveform Memory 8 locations 
Resolution 8 bits Autoren #,000;Count\tra8 Set-up Memory 8 locations 
Accuracy + 3% + 0.05 range/div © {MHz Viewing Area 160 x 240 pixels 
HORIZONTAL * Trend Mode Contrast Adjustable 
Modes Single, Normal, Auto © Component Test DMM 
Samples per Division 25 + Logic Test True RMS Yes 
Accuracy Real Time: + 0.1% + 0.04 time/div + Frequency Counter Basic DC Accuracy 0.3% 
Equivalent Time: + 0.5% + 0.08 time/div + T-Base Button DCV/ACV Up to 1,000 volts 
TRIGGER * Continuous Autoset ; 
+ RS232 Option Available DGAILACA Upto 10.amps 
Source Internal P , Ohms Up to 40MO 
Modes Free Run, Normal Includes: Insulated test leads with Capacitance Up to 400uF 
Sensitivity Real Time: 2 divisions or more alligator clips, power supply, NiCad i uenc Ti to oMEE 
Equivalent Time: 3 divisions or more battery and user manual. quency p 
Portable Oscilloscope and Dual Input DMM TREND MODE Digi-K Pri TP 
Plot Time 30 sec/div to 1 hour/div Rey ce 
* Cursor Readout 7 oh Description Part No. Each Part No. 
Plot Data T\ M M Selectabl 
+ Pre-Post Triggering Memory Breximum/Minimum Selectable TPI 440 Hand-held Oscilloscope 440 290-1440-ND 299.95 | _TP1 440 
* Decibel Measurement TRUE RMS DMM Software for TPI 440 290-1075-ND 59.95 A402 
* Trend Mode DCV (CHT, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Battery Charger for TP! 440 290-1441-ND 19.95 TPI A401 
* Real Time Sample Rate Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits Carrying Case for TPI 440 290-1900-ND 18.54 TP! A900 
* Bright LCD Backlight ACV (CH1, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Rubber Boot for TP! 440 290-1123-ND 19.95 A403 
Continuous Autoset Basic Accuracy: + 1% + 10 digits 
* RS232 Option Available Frequency (CH1, CH2) 1H «20M i 
asic Accuracy: + 0.5% +5 digits ia | 
Includes: Two test leads, two banana to BNC |Ohm (CH1 only) 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 20M Digital Multimeters 
adapters, one DC-60MHz X1 X10 passive oscillo- Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits TPI digi F . as F : ‘ 
Anui 9) ial gital multimeters feature auto ranging, minimum/maximum record function, 4,000-count display, 
scope probe, power supply and user manual. Continuity (CH1 only) Sounds <0.1k0, + 2% + 5 digits and protective rubber feet. Includes: Batteries, Test Leads, Protective Boot, and Instruction Manual with 
= - 3-year Limited Warranty 
— Digi-Key Price TPI ¢The 183 offers a triple display with backlight, frequency and capacitance ranges, and RS-232 
Description Part No. Each Part No. communication function. 
Handheld Oscilloscope 460 290-1460-ND 995.00 460 * TPI 190 series digital multimeters feature 50,000-count triple display with analog bar graph and backlight, 
Carry Case for 460 290-1905-ND 39.95 A905 separate fuse and battery compartment, CAT IV rated test leads with screw on alligator clips, and protective 
Software and RS232 Cable for 460 290-1404-ND 69.95 A404 rubber feet. 
FUNCTION 100 126 153 183 192 194 
Hi h-Performance Oscillosco e Probes Display Count 4,000 4,000 4,000 4,000 50,000 50,000 
g p AC Volts 600 600 750 750 750 750 
IEC 1010 Category | or Category II i cue DC Volts -_ 600 1,000 1,000 1,000 1,000 
Basic DC Accuracy 0.5% 0.3% 0.3% 0.03% 0.05% 0.05% 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or “frequency ‘AC/DC Amps NA 400mA 10 10 10 10 
range” as the oscilloscope used for the job. For example, if you’re using a 100 True RMS NA NA NA Y Y 7 
Mtz oscilloscope, choose a probe with a minimum of 100MHz. To achieve He i Le es 
optimum performance, choose a probe with more than twice the bandwidth Resistance 10MO 40MQ 40M. 40M, 50MQ. 50MQ 
of the oscilloscope. Capacitance NA NA NA 10,000)1F 100uF 20,000yF 
Category | This slim design comes equipped with interchangeable cables, Frequency NA NA NA 200KHz 500KHz 500KHz 
probe tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC Analog Bar Graph NA NA NA Yes Yes Yes 
eliminates noise and interference related pickup. Available in switchable and Auto R Y Y Y Y Y 7 
non-switchable versions. Ng ange 85 bas as & 85 ee 
Category II This versatile design offers three monolithic interchangeable probes Data Hold NA Yes Yes Yes Yes Yes 
in 60, 100, and 250MHz bandwidth. Min./Max. Record NA Yes Yes Yes Yes Yes 
Sleep Mode NA NA NA Yes Yes Yes 
Cable Input Max Input V Auto Power Off Yes Yes Yes NA Yes Yes 
Band- | Atten-|Length| Impedance | DC + Peak | Rise | Compen-|Read-| Digi-Key Price | TPI RS232 (cable ; 
width |uation|Meters| R C_ | AC Range |Time| sation | out | PartNo. Each | Part No. and software) NA NA NA Optional A108 | Optional A191 | Optional A191 
= _ Switchable, IEC 1010 Compliant - Category It Dimensions -Inch | 74x34 | ,/ 4 | 775x875 | 775x375 | 80x45 | BOx45 
250MHz 15 9 P 600V 1.5ns| 10-60pF | NA | 290-1057-ND 69.95 | |P250 (with boot) x13 x 2.25 x 2.25 x2.0 x 2.0 
x10 10 Meg | 22pF 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I 
al 1 Meg | 47pF Digi-Key Price TPI 
60MHZ| 49 1.2 10 Meg | 18pF 600V |5.8ns) 10-35pF | NA | 290-1003-ND 34.95 | SP60B Description Part No. Each Bart Nos 
room] Mf 1.2 | jLiea | MPF) eoov |s.sns| 10-36pF] NA | 290-1004-ND 39.95 | SP100B EZ 100, One Button Operation 290-1920-ND 49.95 | 100 
al 1 Wey TF Pocket Auto Range, Compact Size 290-1126-ND 59.95 | 126 
t50MHZ| S39 | 12 | 4omen | t5pe | 600V |2:3ns] 10-35nF | NA | 290-1005-ND 44.95 | SP150B A Digit, Large Display 290-1153-ND 74.95 | 163 
200MHz a 1.2 aye ls 600V |1.8ns| 10-35pF | NA | 290-1006-ND 49.95 | SP200B 4 Digit, Triple Display 290-1183-ND 139.95 | 183 
7 ; He, TE 5 Digit, CAT Il 290-1423-ND 229.95 | 192 
250MHz| 49 | 12 | soneg| i4pe| 600V | 1-4ns| 10-35pF | NA | 290-1007-ND 54.95 | SP250B 5 Digit, CATIV 200-1424-ND 369.95 | 194 
xt 1 Meg | 47pF " anni 
300MHZ| 49 1.2 10 Meg | 12pF 600V 1.1ns| 10-35pF | NA | 290-1008-ND 59.95 | SP300B 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I inl = H H 
15MHz | x1 1.2 | 1Meg | 47pF 600V 23ns| NA_| 290-1000-ND 29.95 | 1P20B Digital Clamp On Fiber Optic 
x10 10 Meg | 16pF " NA | 290-1001-ND 34.95 | P100B H 
TOOMHZ) 40 | 12 | tomeg| 16pF | 20% |8-5ns} 10-85PF| ve. | 990-1050-ND 39.95 |P100BR Meter f Inspection Tool 
200MHz x 1.2 joMe jee B00V__[1.8ns} 10-35pF MA EP enEra S08 Peon Measure AC/DC volts, AC amps, DC - Features: * Machined aluminum 
x eg) 6.5p! -1051- 95 | P25 microamps, resistance, continuity housing * Coated flexible 48” 
250MH: 1.2 1200V | 1.4ns| 10-35pF ps, 7 y, ousing oated TMexible 
\ x100 100 Meg| 6.5pF us Pr | Yes | 290-1052-ND 49.95 | P250R temperature, capacitance, frequency = fiber optic cable for accessibility to 
x10 10 Meg | 14pF " NA | 290-1053-ND 44.95 | P250B and diodes. tight areas with bends and curves 
250MHZ) x40 | 12 | 4omeg| tape | 82°Y | 1-4ns) 10-35PF | ve. | 990-1054-ND 49,95 |P2508| | ceatures: + Hi-resolution 8,000 pixel image 


Pe ¢ Super bright LED flashlight light 
* Non-contact voltage detection |. source *Compact aluminum 


Diff Hf This high-voltage differential probe allows conventional grounded oscilloscopes to * High voltage indication carrying case with locking latches 
| erentia * Removable right angle mirror 


be used for display and measurement of multiple floating signals with high common * Ability to capture in-rush current Pei ae A . . 
Probe mode voltages. IEC 1010 approved for safety. with peak hhold mode \L— Cesorin) went engin (1.0mm) shaft diameter * 48 inch 

FUNCTION: Offset (typical): <:5mV -14°F ~ 74°F 290-1421-ND 270 $129.95 : STORND sscceswisatsecasacactieayeresansiecsegssnaniemeens $499.95 

Bandwidth: DC - 25MHz (-3dB) (-10°C ~ 40°C) 

Accuracy: +2% Common Mode: + 1,400VDC Inc. Pk AC, 

Risetime: 14nS or 1,000V RMS iI” 

Input Impedance: 4M/10pF each side to Output Source Impedance: 1 @ 1kHz, Pocket Dig ital Contact Thermomete rs 

ground, 8M/5pF between inputs 8 @ 1MHz Range: -58°F ~ 300°F or -50°C ~ 150°C Resolution: 0.1°F or °C Accuracy: +2°F or +1°C Sampling Time: 1.5 seconds 

Input Voltage: +140VDC Inc. Pk AC Operating Temperature: -14°F ~ 74°C Battery: 1.5V button Features: « Data hold for hard to reach areas * Auto power off 

Maximum Differential: 20:1 or 100V — (-10°C ~ 40°C) 310: « Reversible LCD head * Turns for best viewing * Easy-to-read LCD * 4.9” stem 

BNE Inc. Pk AC, 200:1 or org etic es Ar 312: © Water resistant for use in wet environments * Quick response * Easy insertion into “Petes” plugs * 4.9” stem 

Output Voltage: +7 minimum 2K load Input Leads: 45cm double insulated ae ae beet sMatontgeletent 21min dlatnstenstomiol Rete sx plugs $12.95 

Noise (typical): 1.5/2mV PVC terminated in 44mm safety plugs 290-1312-ND 312 $15.95 

290:1076-ND: ADF 26. ciscid sctscaceecarseeieidesendsiaziciakineaas $374.95 290-1422-ND 315... -- $18.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2319 


| Close Focus, Pocket-Size 
Infrared Thermometer 


Features: * Compact—Easily fits in your pocket * Selectable Fahrenheit or Centigrade temperature range: -7°F ~ 248°F 
(-22°C ~ 120°C) » Auto Data Hold » Min./Max. functions 8 samplings in 0.5 seconds * AUTO sets the 368 into scan mode 
to continuously scan surface temperatures in real time. Automatically powers off after 60 seconds. NOTE: Close focus IR 
thermometers should be held a distance 0.5” ~ 2” from surface to be measured to obtain an accurate reading (spot size 0.35"). 
Specifications: * Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) * Accuracy: 2% of reading or +3.5°F, whichever is greater 


IR Non-Contact and Contact Temperature Testers 


Take non-contact and contact temperatures with one temperature tester. 

Model 376 Features: * Combination non-contact IR and contact (K-Type thermocouple) * Laser pointer 
Record function » Display data hold function » Backlight * Trigger switch » 8:1 distance to spot ratio 
Selectable °C/°F * Gun-type compact design * Operation lock function * Soft pouch included » Three- 
year limited warranty Display Resolution: 0.1°F and 0.1°C or 1°F and 1°C Operating Temperature: 
32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) K-Type Probe Range: -40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) K-Type Probe 
Accuracy: +5% of reading 3°F 

Models 381, 383 and 384 Features: * Easy to use single button operation * 0.1/1 degree auto resolution 
for best reading * Last reading hold Soft holster pouch included 9:1 distance to spot ratio (381F: 6:1) 


290-1901-ND BOB i aicnncacensancnenataasdaabddereasiinacdanassdadhesaileadecawandebhacaabsdiebasacccabasadaclte $24.95 ¢ Large, easy to read display ° °C and °F selectable 
FUNCTION 376 381 383 384 
=-Cli i =-Cli “BB ~ 950% | -AF~572F | -31F~990F |-31F ~ 1,832°F 
Nano Clips and M Icro Clips Temperature Range -50°C ~ 510°C -20°C ~ 300°C -35°C ~ 560°C |-35°C ~ 1,000°C 
NANO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 0.3mm minimum ; —J Laser Sighting Yes Yes Yes Yes 
Clip Retention: 50g minimum Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g i) Accuracy @ 25°C = ei 8 7 6 A i = 
maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 300MQ and 0.95 Emissivity #2%h 143.5°F #2%h /38.5°F 42% | 28.5°F 42% | 28.5°F 
NANO-CLIP FEATURES: * Gold-plated hook and contact * Fluorine coated Response Time 500ms 500ms 500ms 500ms 
barrel extension Special Response 7-14um 7-14um 7-14um 8-14um 
MICRO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 1.27mm minimum Emissivity 0.3 ~ 99 adjustable 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 
Clip Retention: 200g minimum Stroke: 3.0mm Operating Force: 1.0kg 
maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 200MQ Digi-Key Price | TPI 
Description Part No. Each | Part No. 
Digi-Key Price | TPI Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/Soft Pouch 290-1376-ND 149.95 | 376 
Description | Package Includes Part No. Each | PartNo. Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch and Laser 290-1427-ND 74.95 | 381 
Nano-Clip .3mm High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1419-ND 99.95 | 383 
Black, Red | 2 Clips, 2 Lead Sets and Ground Lead 290-1096-ND 47.95 | NC2BR High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1420-ND 129.95 | 384 
Black, Red 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1097-ND 99.95 | NC6BR 
Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets and Ground Lead 290-1105-ND 189.95 | NC12 
Black TClip 290-1106-ND 9.95 | NCIB K-Type Contact Thermometer 
Gray 1 Clip 290-1107-ND 9.95 | NCI1GY : 
Red 1 Clip 290-1108-ND 9.95 | NCIR Water-resistant testers accept K-Type thermocouple probes. The 343C2 features dual inputs displays 
Yellow 1 Clip 290-1109-ND 9.95 | NC1Y temperature differential, and has minimum/maximum record. Protective boot (A304) included. Size: 1.6” x 6” é 
Green 1 Clip 990-1110-ND 9.95 | NCIG x3” Weight: 278g with boot * Perform ice bath calibration to achieve +1°F within the 30°F ~ 120°F temperature { 
Blue 1 Clip 290-1111-ND 9.95 | NC1BLUE range. Calibration is an easy two-step process performed through the keypad and does not require the use of 
Micro-Clip 1.27mm tools. Minimum/Maximum Record: Yes Selectable Resistance: Auto C/F Selectable: Yes 11, T2 AT: Yes 
— Auto Off: Yes Range K-Type: -58°F ~ 2,462°F (-50°C ~ 1,350°C) Basic Accuracy: +0.3% Battery: 9V —— 
Black 1 Clip 290-1118-ND 7.95 | MC1B 
Gray 1 Clip 290-1119-ND 7.95 | MCIGY 290-1416-ND BASC2 THATMOMBLON Kits sis. cstecsetesaaausyadddsascuseyatlandtonndendbieaames esti $74.95 34302 
Red 1 Clip 290-1121-ND 7.95 | MCIR Model GK11M: « Standard K-Type thermocouple probe * 4 foot fiberglass covered lead * Exposed junction for fast response 
Assorted 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1117-ND 46.95 | MC6 290-1911-ND == GK11M (K-Type) oo... coc cc cece cecececsesesseetenetstiesusvssaetetitstusssusesseteteteteeeese $14.95 


Test Leads and Accessories 


Digi-Key Price Each TPI Digi-Key Price Each TPI 
Fig.| Description Part No. il 10 Part No. Fig.|Description Part No. i] 10 Part No 
Standard Prod Set 290-1511-ND 9.95 9.14 A037 Fused Flanged Crocodile Clip Set 290-1555-ND 33.95 31.19 A084 
1 |Standard Prod, Black 290-1512-ND 4.98 4.57 A037B 11 |Fused Flanged Crocodile Clip, Black 290-1556-ND 16.98 15.60 A084B 
Standard Prod, Red 290-1513-ND 4.98 4.57 A037R Fused Flanged Crocodile Clip, Red 290-1557-ND 16.98 15.60 A084R 
Fused Prod Set 290-1508-ND 24.95 22.93 A036 Grabber Clip Set 290-1538-ND 22.95 21.09 A067 
Fused Prod, Black 290-1509-ND 12.48 11.47 A036B Grabber Clip, Black 290-1539-ND 11.48 10.56 A067B 
9 Fused Prod, Red 290-1510-ND 12.48 11.47 A036R 42 Grabber Clip, Red 290-1540-ND 11.48 10.56 A067R 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod Set 290-1558-ND 29.95 27.51 A083 Plunger Clip Set 290-1544-ND 22.95 21.09 A069 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod, Black 290-1559-ND 14.98 13.76 A083B Plunger Clip, Black 290-1545-ND 11.48 10.56 A069B 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod, Red 290-1560-ND 14.98 13.76 A083R Plunger Clip, Red 290-1546-ND 11.48 10.56 AO69R 
OEM Style Prod Set 290-1520-ND 8.95 8.23 A054 13 Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1065-ND 7.95 5.66 SMD1R 
3 |OEM Style Prod, Black 290-1521-ND 4.48 412 A054B Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1066-ND 7.95 5.66 SMD1B 
OEM Style Prod, Red 290-1522-ND 4.48 412 | A054R Needle Back Probe Set 290-1526-ND 9.95 9.14 | A057 
Thin Stainless Steel Tip Prod Set 290-1523-ND 12.95 11.90 A055 14 |Needle Back Probe, Black 290-1527-ND 4.98 4.57 A057B 
4 |Thin Stainless Steel Tip Prod, Black 290-1524-ND 6.48 5.95 A055B Needle Back Probe, Red 290-1528-ND 4.98 4.57 A057R 
Thin Stainless Steel Tip Prod, Red 290-1525-ND 6.48 5.95 AO55R Sprung Hook Set 290-1514-ND 10.95 10.07 A038 
Insulation Piercing Prod Set 290-1532-ND 15.95 14.65 A059 15 |Sprung Hook, Black 290-1515-ND 5.48 5.04 A038B 
5 |Insulation Piercing Prod, Black 290-1533-ND 7.98 7.34 A059B Sprung Hook, Red 290-1516-ND 5.48 5.04 A038R 
Insulation Piercing Prod, Red 290-1534-ND 7.98 7.34 | AQS9R Spade Terminal Set 290-1517-ND 2.95 272 | A039 
Test Clip Piercing, Straight Tip, Red Boot 290-1184-ND 6.95 6.39 A032R 16 |Spade Terminal, Black 290-1518-ND 1.48 1.37 A039B 
Test Clip Piercing, Straight Tip, Black Boot 290-1185-ND 6.95 6.39 A032B Spade Terminal, Red 290-1519-ND 1.48 1.37 A039R 
6 Test Clip Piercing, Straight Tip, Blue Boot 290-1186-ND 6.95 6.39 AQ32BL 17 |Fixed Shroud to Fixed Shroud 290-1500-ND 15.95 14.65 A079 
Test Clip Piercing, Bait To, Red Boot. STATE 595 aa ASR 18 [90° Fixed Shroud to Fixed Shroud 290-1502-ND 15.95 14.65 | A082 
est Clip Piercing, Bent Tip, Black Boo! -1188- ; ; 19 [Fixed Shroud to Shutter Plug 290-1504-ND 16.95 15.58 | A087 
Test Clip Piercing, Bent Tip, Blue Boot 290-1189-ND 6.95 6.39 A033BL 20 [90° Fixed Shroud to Shutter Plug 290-1501-ND 15.95 14.65 ‘A081 
Small Alligator Clip Set 290-1505-ND 6.95 6.39 A034 7 yi 
fi : 21 |Shutter Plug to Shutter Plug 290-1503-ND 19.95 18.33 A086 
7 |Small Alligator Clip, Black 290-1506-ND 3.48 3.21 A034B 
A P 13 4 Test Lead Set for A083, A084 290-1552-ND 14.95 13.74 A088 
Small Alligator Clip, Red 290-1507-ND 3.48 3.21 A034R 
TO00V C ST 22 |Test Lead for A083, A084, Black 290-1553-ND 7.48 6.88 A088B 
A rocodile Clip Set 290-1535-ND 14.95 13.74 A066 te 1 
nee Test Lead for A083, A084, Red 290-1554-ND 7.48 6.88 A088R 
8 |1,000V Crocodile Clip, Black 290-1536-ND 7.48 6.88 AO66B = 
ile Cli 1s zl Test Lead Set Standard 46 290-1059-ND 6.95 6.39 SSL2 
1,000V Crocodile Clip, Red 290-1537-ND 7.48 6.88 AO66R 23 
acai UL Test Lead Set 290-1547-ND 9.95 9.14 A070 
Flanged Fully Insulated Crocodile Clip Set 290-1529-ND 7.95 7.30 A058 24 |Lighted Test Lead S 990-1549-ND 799 75.89 03 
9 |Flanged Fully Insulated Crocodile Clip, Black 290-1530-ND 3.98 3.66 | A0S58B ighted Test Lead Set__ : -1549- 95 45. 5 
Flanged Fully Insulated Crocodile Clip, Red 290-1531-ND 3.95 3.63 | A0S8R gg |UL Test Lead Set with Alligator Clip 290-1548-ND 17.95 16.49 | A085 
Cat III, 600V Crocodile Clip Set 290-1541-ND 14.95 13.74 | A068 Fused Test Lead Set 290-1550-ND 24.95 22.93 | A041 
10 |Cat III, 600V Crocodile Clip, Black 290-1542-ND 7.48 6.88 A068B 26 |Fused Test Lead Kit 290-1551-ND 69.95 64.26 A089 
Cat Ill, 600V Crocodile Clip, Red 290-1543-ND 7.48 6.88 A068R — |Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 34.95 _ SDK1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pomona Test Equipment 


Adapters 


Dimensions in Inches (mm) 


47 (11.94) 


Digi-Key Price Each | Pomona Digi-Key Price Each | Pomona 
Fig.| Description Part No. il 10 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 | Part No. 
1 | BNC Feed-Thru Termination, 500 501-1036-ND® 35.96 32.49 | 4119-50 11 |BNC (Female-Female-Female) 750 501-1148-ND@ 3.67 3.32 | 6738 
2 |BNC (Female) Isolated Ground Bulkhead Receptacle 501-1037-ND® 3.24 2.93 | 3778 12 |BNC “T” (Female-Male-Female) 501-1134-ND@ 6.06 5.48 | 3285 
2 |BNC (Female) Bulkhead Receptacle, Isolated Ground, PTFE, 750 | 501-1151-ND@ 2.59 2.34 | 6741 12 |BNC (Female-Male-Female) 750 501-1149-ND@ 3.67 3.32 | 6739 
2 |BNC Female Bulkhead Receptacle, 750. 501-1153-ND@ 2.37 2.15 | 6745 13 |BNC Male-Male 501-1135-ND@ 3.24 2.93 | 3533 
3_| Adapter, Isolated Ground BNC Female-Female 501-1038-ND® 8.02 7.25 | 3846 13 [BNC Male-Male, 750 501-1150-ND@ 2.06 1.86 | 6740 
3 | Hermetic Sealed BNC Female-Female 501-1139-ND@ 19.82 17.91 | 3847 5 i 5 a 
3 ||Isolated BNC Female to Female Panel 501-1142-ND® 1441 13.02 | 6705 1 eee eR Mest 
3 | BNC (Female-Female) Panel Mount, Hermetically Sealed, 750 501-1152-ND® 3.20 2.90 | 6744 16 |SIMA Male to BNC Female 501-1141-ND@ 3.83 7.98 4290 
4 |BNC “T” (Male-Female-Female) Coaxial Adapter 501-1039-ND® 13.74 12.42 | 4896 17 |BNC Female to Tini-Plu 501-1138-ND 14.29 12.92 3837 
5 |BNC Female Panel Receptacle 501-1040-ND® 6.16 5.57 | 2451 18 |BNC Male Panel Molde TED 501-1145-NDe 300 9.90 | 6735 
5 |BNC Female Panel Receptacle, 750 501-1146-ND@ 271 2.45 | 6736 19 [BNC % 7 7 z 
6 | Adapter, Phono Jack to BNC Male 501-1096-ND@ 1884 17.03) 4054 (Female-Male-Female) In-Line, 750 501-1154-ND¢@ 3.67 3.32 | 6754 
7 | Adapter, BNC Female to Phono Plug 501-1099-ND@ 692 6.265319 20 | BNC (Male) / F (Female), 750 501-1155-ND@ 3.45 3.12 | 6779 
8 | BNC Male to Dual BNC Female Straight Adapter 501-1100-ND 15.92 14.39 6700 21 | BNC (Female) / F (Female), 750 501-1156-ND@ 3.45 3.12 | 6780 
9 [BNC (Female) to Std. 1/4” Two Conductor Phone Plug 501-1128-ND@ 11.87 10.73 | 1297 z ane Ie E(Mie oeo Soe ye a3 oer 
10 | BNC Female-Female 501-1132-ND@ 4.76 4.31 | 3283 y Z i ; : 
10 | BNC Female-Female, 750 501-1147-ND@ 259 2.34 | 6737 24 |RCA (Female-Male-Female) 501-1161-ND 1.28 1.16 | 6882 
11 | BNC “T” (Female-Female-Female) 501-1133-ND@ 13.74 12.42 | 3284 @ RoHS Compliant 
Probes Dimensions in Inches (mm) 


Model 6723: Figs 
Features: * Test probe has a Stainless Steel sharp tip wit 8/32 threaded base = Alligator clip screws onto probe tip * Test leads fit all standard DMM with safety style banana jacks 
Kit Includes: A set of red and black test leads ¢ A set of red and black medium alligator test clips 


Model 6341: 

Features: * Gold plated pogo pin tip keeps constant pressure on test point for consistent readings * Replaceable probe tips * Right angle DMM plug fits most digital multimeters 

Kit Includes: * One red probe * One black probe with a set of all tip styles, which include: Sharp Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Sharp Point Stainless Steel Tip, Triple Point Gold Plated 
Pogo Pin Tip, Quad Point Gold Plated Pogo Pin Tip and 3” (76.19mm) Long Sharp Point Stainless Steel Tip 


Model 6731: 

Features: * Allows user to safely make floating high voltage measurements while using general purpose oscilloscopes * Max. differential voltage up to 1000V « Differential amplifier converts 
and scales floating input signal to a low-voltage signal referenced to earth ground «The probe can be used on circuits associated with electronic high-power converters, motor speed 
controllers, switching power supplies, and other high voltage circuits requiring isolation * Switchable attenuation settings 

Kit Includes: * Large Jaw Alligator Clips (one red and one black) » Pin-Grabber Test Clips (one red and one black) * 9V Alkaline Battery 


Cable Length: 
/ 43.858 (1114) 


Digi-Key Price Each Pomona 

Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 
1 | Model 6723, Test Lead Kit with 8/32 Threaded Probe Tip ... 501-1101-ND@ 35.54 32.12 6723 
2 | Model 6341, Replaceable Tip Precision Electronic Probe. 501-1003-ND® 36.79 33.24 6341 
3 | Model 6731, Active Differential Probe 501-1005-ND@ 625.21 564.95 6731 
— | Power Adapter for Model 6731 501-1006-ND 108.32 97.88 6732 

Cable Length: 20 (508) 
RoHS Compliant = 


Test Enclosures 


2.28 (67.15) Fig. 2.28 (67.18) 


Fig. 7 of ig. ig. : Fig.10 3.0 (76.2) 
2.25 (57.15) -| ls 
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Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 
Die Cast Aluminum - Blue 8 | Size “B” Box, Type N Male/Female with Cover 501-1112-ND 50.48 45.62 | 2411 
1 | Miniature Size Box, BNC Female to BNC Male with Cover 501-1103-ND 29.47 26.63 | 3752 9 | Size “C” Box Shielded with Cover 501-1108-ND 20.53 18.56 | 2901 
2 | Miniature Size Box, BNC Female/Female with Cover 501-1104-ND 31.31 28.29 | 3751 10 | Size “D” Shielded Housing, BNC Female Both Ends with Cover | 501-1111-ND 34.88 31.52 | 3602 
3 Size “A” Box, BNC. Female/Female with Cover 501-1069-ND 26.54 23.99 | 2390 Electrical Grade Phenolic - Black 
4 | Size “A” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1070-ND 28.92 26.13 | 2391 
5 | Size “B" Box, BNC Female/Female with Cover 501-1105-ND 25.35 22.91 | 3230 11 | Box Component Mounting, Double Plug to Binding Posts w/Cover | 501-1110-ND 28.70 25.94 | 2259 
6 | Size “B” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1106-ND 30.44 27.51 | 3231 12 | Box Component Mounting, Banana Jack to Double Plug w/Cover | 501-1109-ND 18.96 17.13 | 2098 
7 | Size “B” Box Shield with Cover 501-1107-ND 8.45 7.64 | 2417 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Test Leads 


Kit Features: * Test leads with a right angle banana plug are ideal for use with hand held digital multimeter * Test 
accessories conveniently store in the four-fold nylon pouch » Compatible with most multimeters that accepts safety style 
sheath banana plugs * CE Compliant; complies with IEC 1010-2-031 standard for hand held accessories 


Electrical DMM: Model 5673B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): * Modular Probe Set * Extended Fine Point 

Extra Large Alligator Clip Set * Medium Alligator Clip Set » Flexible Test Lead Set * Insulated Spade Lug Set Model 
5677B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): « Flexible Test Lead Set * Extra Large Alligator Clip Set * Test Lead 
Coupler Set ¢ Retractable Tip Set * Spade Lug Adapter Set *1C Test Probe Tip Adapter Set * Minigrabber® Test Clip 
Set * 0.080 Replacement Probe Tip Set * Replacement Modular Test Probe Set * Minipincer® Test Clip Set * Medium 
Alligator Clip Set 


SMD Multi-Use Test Kits: Model 72928 — Kit Includes: * (1 red and 7 black of each): * Micro SMD Grabber Test 
Clips * Mini-alligator clip with 2mm jack * SMD test probe, spring-set tip * Mini SMD Grabber Test Clips * 4mm 
plug/2mm plug adapter * Bench-top DMM test leads * SMD grabber clip lead * Stacking 2mm patch cords Model 
72935 — Kit Includes: * 2 DMM Leads with 4mm Plugs «2 Test Probes with Spring-Loaded Tips * 6 Micro SMD 
Grabbers *6 Adapter Leads 0.8mm Female to 0.4mm Jack * 2 Mini SMD Grabbers with 4mm Connectorse 2 


Holding Rods Dimensions in Inches (mm) 
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Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. u 10 Part No. 
IEC 1010 Compliant Replacement Test Leads for Sheathed 
1 501-1004-ND 13.86 12.53 | 5519A 
Style DMM'’s, Includes: One Red and One Black 
Wide Jaw Kelvin Lead Set, Includes: One Red and One Black | 501-1102-ND 123.49 111.59 | 6730 
SMD Test Probe Set, Includes: One Red and One Black 501-1246-ND 25.45 23.00 | 6235 
Precision Electronic Probe with Replaceable Tip aay 
: Includes: One Red and One Black ee nBGS), TUBES Bare 
5 | Retractable Tip Test Probe Set, Sheathed DMM Plug 501-1249-ND 23.79 21.50 | 5953A 


Electrical DMM 
501-1002-ND 56.29 50.87 | 5673B 


Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5673B 


Deluxe Multi-use DMM Maxi-Test Lead Kit, Model 5677B | 501-1000-ND 119.15 107.67 | 5677B 
SMD Test Kits 

___| SMD Multi-Use Test Kit §01-1223-ND 137.07 123.86 | 72928 

SMD High Density Circuit Test Kit 501-1239-ND 186.92 168.90 | 72935 


Oscilloscope Probes 


Features: « All Probes meet 1EC1010-2-031, 300V, CAT | Probes Include: * Retractable Hook Tip *BNC Adapter * IC 
Adapter ¢ Insulating Tip * Trimmer Tool * 6” (152.40mm) Ground Lead with Alligator Clip 


Probe | System Bandwidth | Cable Length Digi-Key Price Each Pomona 
Ratio MHz (-3db) Meters Part No. Part No. 
a, Up ~ 20° 1.2 501-1012-ND 41.12 37.16 6266 
10:1 60 : . i 
11 Up ~ 15° 
10-1 100 1.2 501-1007-ND 58.88 53.21 4550B 
11 Up ~ 20° 
10-1 200 1.2 501-1008-ND® 67.40 60.90 5806A 
100:1 200 2.0 501-1010-ND® 108.32 97.88 5827A 
10:1 250 12 501-1011-ND 62.52 56.49 6069A 
10:1 300 12 501-1009-ND 114.81 103.74 5812A 
@ RoHS Compliant 


Adapter Kits 


Universal Adapter Kit (Model 5698) Includes: 


© Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and Female 
© SMA Male and Female * Coupling Adapter * Double Banana Plug * Double 
Binding Post 


SOT=1OS4END 5, oi ctace ses samcusaessinaanitessaesonatsses ysienthenesetne $184.16 


Maxi Universal Adapter Kit (Model 5748) Includes: 

* Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and Female * SMA Male and Female * Coupling Nut 
* Double Banana Plug * UHF Male and Female * Mini UHF Male and Female * RCA Phono Male and Female » Type “F” 
Male and Female * Unidapt Signal Sampler 


SOT OSSEND 7, oicis cos cee seacas ces ssndisntetanvaddce seen sicahiinededdcmehd Car aWainnd deve eyscncndeayea alk tesede dation $297.95 


7/16 DIN Type “N” Adapter Kit (Model 6254) Includes: 


* Type “N” Male to DIN Male * Type “N” Female to DIN Male * Type “N” Male to DIN Female * Type “N” Female to DIN 
Female * DIN Female to Female « Right Angle Male to Female 


OTH A A STAND sie Bh cet vets autiieit cca dntcetite a daete tre edit UN oe aati iacaien Nacbbn uirareustiieV ee cenitnatne $530.93 


SMA Adapter Kit (Model 72931) Includes: 


* Right Angle SMA Female to SMA Male « Inline SMA Male to SMA Male S) 
Inline SMA Female to SMA Female * SMA Male Terminator Plug * SMA & 

Female to BNC Male * SMA Male to BNC Female * SMA Female to BNC S | & @ 
Female *SMA Male to TNC Male *SMA Female to TNC Male *SMA ~ g = S 
Male to TNC Female * SMA Female to TNC Female * SMA Male to Type 7 & @ 
“N” Male * SMA Female to Type “N” Male *SMA Male to Type “N” 7 
Female * SM A Female to Type “N” Female 


SOU AZB SEND ss ci ccsces suites des ouindantesaarnbdce seer ysidanhinededdemehd Cex sWalnnd deve ey sdacbyaey ian ak teseasibaee $252.44 


N Adapter Kit (Model 72932) Includes: 


* Type “N” Male to 509 BNC Female «Type “N” Female to 50 BNC Male «Inline Type “N” Female to Type “N” Female 
Inline Type “N” Male to Type “N” Male » Right Angle Type “N” Female to Type “N” Males Type “N” Male to SMA Male 
* Type “N” Male to SMA Female * Type “N” Female to SMA Male * Type “N” Female to SMA Female «T Style Type “N” 
Female to Type “N” Female to Type “N” Female * 50 Type “N” Terminator Plug * 75Q Type “N” Terminator Plug 


S01-1286- ND. 0ccsccoccsnccerrsranicccasennssinsdnadsannncesacantaaakoenthinsnnesstanahneddaanhsranuccdtendiainns $309.87 


Multi-RF Direct Adapter Kit (Model 72934) Includes: 


* BNC Male to Type “N” Female * BNC Female to Type “N” Male * TNC 
Male to BNC Female *SMA Male to BNC Male * SMA Male to BNC 
Female * SMA Female to BNC Male * SMA Female to BNC Female 
SMA Male to Type “N” Female *SMA Female to Type “N” Male 
* SMA Female to Type “N” Female *SMA Male to TNC Male *SMA 
Male to TNC Female » SMA Female to TNC Male * SMA Female to TNC 
Female * SMA Male to Type “N” Male * BNC Female to Female * BNC 
Male to Male * BNC Female to Male to Female TEE * BNC Female to 
Female to Female TEE * TNC Female to Female Adapter »* Type “N” 
Female to Female »* Type “N” Male to Male *SMA Male to Female 
Right Angle * SMA Male to Male * SMA Female to Female * SMA Termination, 500 Male 


S01-1288-ND oo sisicc csc gscncataiastitciebasaanushesianaatanddusseerddnassanatansnhiiecnabdedouaansidcwieareentdnns $388.97 


Broadcast BNC Adapter Kit (Model 72933) Includes: 


* 750 BNC Female to Female Adapter * 759 BNC Female 
to Female to Female Adapter * 750 BNC Female to Male to 
Female Adapter * 750 BNC Male to Male Adapter * BNC 
Female to Male to Female Adapter, In-Line, 75Q * BNC Male 
to Female to Female, 75Q »* BNC Female to Female to Female, 
75Q BNC Female to Female to Male, 750 * BNC Male to 
Female to Male, 75Q «Adapter, BNC Female, Phono Plug 
© BNC Female to Tini Plug * Adapter, BNC Male, Phono Jack 
* BNC Female to Microplug * BNC Female to Phono Plug 
* BNC Male to Phono Jack Adapter * BNC Femael to Bantam 
Plug * BNC Female to .090 Video Plug * BNC to Mini-WECO 
Adapter * BNC Male Resistor Terminator Plug, 75Q 


DOTA 2 OTANI vss) eth Attics vac tea AN as Sci etl Te ailet atiniict ies telah ates nae neta silts $238.34 


Wire Test Leads 


Length Digi-Key Price Each Pomona 
Description (feet) | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 


Model 6733 with Silicone Insulation 50 Black | 501-1281-ND 19.94 18.02 17.18 | 6733-0 
Model 6733 with Silicone Insulation 50 Red | 501-1282-ND 19.94 18.02 17.18 | 6733-2 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Accessories 


Digi-Key Price Each |Pomona Digi-Key Price Each + |Pomona 
Fig. |Description Part No. fl 10 |Part No. Fig. |Description Part No. 1 10 |Part No. 
1 |Adapter-Binding Posts to BNC Recept. (one red, one black) | 501-1122-ND 11.70 10.58]1452 18 Do-It-Yourself Minigrabber Test Clip, Black 501-1244-NDt 17.21 15.56 |3925-0 
9 [Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Black 501-1088-ND 20.25 18.30/4995-0 Do-It-Yourself Minigrabber Test Clip, Red 501-1245-NDt 17.21 15.56 3925-2 
Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Red 501-1089-ND 20.25 18.30/4995-2 19 [Miniature Shorting Bar Plug, Black 501-1125-ND 5.74 5.19 /2035-0 
3 Standard, Tin Plated Brass, Black 501-1094-ND 3.02 2.73]3760-0 20 |BNC (Male) to Double Stacking 501-1127-ND 10.82 9.78 |1270 
Standard, Tin Plated Brass, Red 501-1095-ND 3.02 2.73|3760-2 21 [Phono Jack to Double Banana Plug 501-1129-ND 14.08 12.72 |1442 
4 |Standard, Uninsulated, Nickel Plated Brass 501-1115-NDt 10.72 9.69 |3267 Micro Grabber Test Clip Kit (12 Clips, 12 Leads and 6 Rods) /501-1171-ND 195.00 176.21 /72902 
5 [Double Binding Post Assembly, Black 501-1126-ND 6.44 5.82/4243-0 99 |Micro Grabber Test Clip, Black 501-1172-ND 12.35 11.16 |72902-0 
6_ [BNC (Male) to Double Stacking Binding Post Jack 501-1033-ND 13.86 12.53/1296 a sri as rad a ere i ae Ce 
Here so or See Srey. 5460 eta Clip Lead for Micro Grabber, Black (0.8mm/2mm) 501-1175-ND 541 4.80/72904-0 
Panel Mount Jack, Black 501-1078-ND+ 14.33 12.95|1581-0 23 Clip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/2mm) 501-1176-ND 5.41 4.89 |72904-2 
Panel Mount Jack, Brown 501-1079-ND+ 14.33 12.95 /1581-1 Clip Lead for Micro Grabber, Black (0.8mm/4mm) 501-1177-ND 5.41 4.89 |72905-0 
Panel Mount bck Red 501-1080-ND+ 14.33 12.95/1581-2 Clip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/4mm) 501-1178-ND 5.41 4.89 |72905-2 
Panel Mount Jack. Orange 501-1081-NDt 14.33 12.95|1581-3 24 Mini SMD Grabber Test Clip, Black 501-1179-ND 10.08 = 9.11/72906-0 
Panel Mount Jack, Yellow 501-1082-NDt 14.33 12.95 1581-4 Mini SMD Grabber Test Clip, Red 501-1180-ND 10.08 9.11 |72906-2 
Panel Mount Jack. Green 501-1083-ND+ 14.33 12.95 |1581-5 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Black 501-1191-NDt 24.27 = 21.93 |72914-0 
Panel Mount Jack. Blue 501-1084-ND+ 14.33 12.95/1581-6 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapt. (one red, one blk.)/501-1192-ND 4.85  4.38|72914-02 
Panel Mount back Violet 501-1085-NDt 14.33 12.95|1581-7 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Red 501-1193-NDt 24.27 21.93 |72914-2 
- - - 25 |Sheathed Jack to Unsheathed Plug Adapter, Black 501-1194-NDt 27.84 25.16 |72915-0 
Panel Mount Jack, Gray pO/T0eosNDT 14.33 12.95/1981-8 ISheathed Jack to Unsheathed Plug Adapter, Red 501-1195-ND+ 27.84 25.16 |72915-2 
Panel Mount Jack, White pO OSENDT 1483 12.95 /1581-9 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Black 501-1198-NDF 22.64 20.46 /72917-0 
7 |Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Threaded Stud)| 501-1187-NDt 29.03  26.24|72912-0 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Red 501-1199-ND+ 2964 20.46 /72917-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Threaded Stud) |501-1188-ND+ 29.03 26.24)72912-2 Banana Jack to Banana Jack Adapter, Black : 501-1196-NDF 24.97 21.93172916-0 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Solder Tab) 501-1189-NDtT 24.92 22.52|72913-0 26 Banana daekto Banana Jack Adapter, Red 501-1197-ND+ 24.97 21.93 72916-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Solder Tab) 501-1190-NDt 24.92 22.52|72913-2 27 [4mm Banana Plug with Threaded M3 Stud 501-1200-NDt 9.96 200 73918 
Panel Mount Jack, Black (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1226-NDt 19.70 17.81]72930-0 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20” 501-1201-ND 584 528 79919-20-0 
Panel Mount Jack, Brown (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 501-1227-ND¢ 19.70 17.81 |72930-1 lomm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” 501-1202-ND 584 5.28172919-20-2 
Panel Mount Jack, Red (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1228-NDt 19.70  17.81)72930-2 28 omm Safety Sheathed Patch Cord. Black, 39” 501-1203-ND 627 5.67|72919-39-0 
Panel Mount Jack, Yellow (Threaded Stud, Hexagonal Nut) |501-1229-NDt 19.70 17.81 |72930-4 lomm Safety Sheathed Patch Cord. Red, 39” 501-1204-ND 627. 5.67|72919-39-2 
Panel Mount Jack, Green (Threaded Stud, Hexagonal Nut) (BOIRIZAC AN 1970" “17-81 )720805 iMulti-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20° |501-1205-ND 6.27 5.67 |72920-20-0 
Panel Mount Jack, Blue (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-128 1-NDf 19.70 17.81 /72930-6 MMulti-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” |501-1206-ND 6.27 5.67|72920-20-2 
Panel Mount Jack, Violet (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 01-1232-NDt 19.70 17.81)72930-7 29 | ulti-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 39” |501-1207-ND 671 6.06 |72920-39-0 
Panel Mount Jack, Gray (Threaded Stud, Hexagonal Nut) — | 501-1233-NDt 19.70 17.81)72930-8 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 39” _|501-1208-ND 6.71 6.06 |72920-39-2 
Panel Mount Jack, White (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 501-1234-ND+ 19.70  17.81|72930-9 Safety Sheathed Jack, Black 501-1209-ND 2.26 2.04|72921-0 
8 {Miniature Insulated Jack, (one red, one black), Plate: Black |501-1124-ND 3.88 3.51 2143-0 30 Safety Sheathed Jack, Red 501-1210-ND 226  2.04|72921-2 
g_ |Minigrabber® with Banana Jack, Black oO /s1027-ND 520 4.70/4723-0 31 [Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Black 501-1211-ND 194 1.76 |72922-0 
Minigrabber with Banana Jack, Red 501-1098-ND 5.20 4.70/4723-2 Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Red 501-1212-ND 1.94 1.76 |72922-2 
10 [Miniature Tip Plug with Shorting Bar, Black 501-1090-ND 5.30 4.79 [3452-0 32 | Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Black 501-1213-ND 10.79 9.75|72923-0 
11 [BNC (Female) to Double Stacking Banana Plugs 501-1032-ND 7476.75] 1269 Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Red 501-1214-ND 10.79 9.75 |72923-2 
12 Stackable Double with Cable Guide, Black 501-1071-ND 2.71 — 2.45/MDP-0 33 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Black 501-1215-ND 5.94 5.37 |72924-0 
Stackable Double with Cable Guide, Red 501-1072-ND 271 2.45 |MDP-2 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Red 501-1216-ND 5.94 5.37 |72924-2 
13 [Double with Shorting Wire, Black 901-1073-ND 4.28 3.87 |MDP-S-0 34 [Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Black |501-1217-ND 3.14 2.84|72925-0 
14 Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Black 501-1074-ND+ 15.49 14.00]1325-0 Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Red | 501-1218-ND 3.14 = 2.84)72925-2 
Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Red 501-1075-NDt 15.49  14.00}1325-2 35 2mm/4mm Male-Male Test Lead, Black 501-1240-ND 6.16 5.57 |72936-0 
Solderless Stackup with Safety Collar, Black 501-1076-ND+ 15.49  14.00]1825-0 2mm/4mm Male-Male Test Lead, Red 501-1241-ND 6.16 5.57 |72936-2 
15 |Solderless Stackup with Safety Collar, Red 501-1077-NDt 15.49  14.00)1825-2 36 Insulated BNC (m) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1185-ND 14.62 13.22]72910 
Solderless Stackup with Safety Collar, Green 501-1247-NDt 15.49  14.00}1825-5 Insulated BNC (m) to 2 4mm Banana Jacks 501-1242-ND 15.12 13.67 |72937 
16 |Encapsulated Double, Short Bar with Binding Post, Black 501-1093-ND 11.87 10.73/5165-0 37 Insulated BNC (f) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1186-ND 18.19 16.44/72911 
47 [Do-it-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Black |501-1179-ND 453 4.10/122505A Insulated BNC (f) to 2 4mm Banana Jacks 501-1243-ND 18.84 17.03 |72938 
Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Red 501-1120-ND 4.53 4.10 |122506A + Package of 10 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2323 


Pomona. test Equipment (cont) 
petectRonic s | 


Cable Assemblies Dimensions in Inches 


Black 


2X 0.166 2X5.0 | 
Sa. 2X.58 | Vertical 
In-line Stackup Stackup -= 


SSS 
— 2X 0.166 


Model 2249: Materials: * Body: Brass, Tarnish resistant plating » Dielectric: PTFE * Center contact: Gold Plated ; 5 ai i 
Brass Strain Relief: PVC molded directly to cable connectors Ratings: * Operating Voltage: Shield/Earth: 30VAC/60VDC Fig.|Description Color as Dat Key vce par Pomong 
maximum, Inner Conductor/Shield: SOOVRMS maximum » Operating Temperature: 50°C (122°F) maximum * Minigrabber Test Cli Black | 48 1 501 060-ND® 584 598 3789-48-0 
Model 3788: Minigrabber® test clip hooks attach to terminal sizes up to .060" diameter 6 to stacking —— Plug Red 43 | 501-1061-ND 5 84 5,28 | 3782-48-2 
Dim. A] Digi-Key Price Each pomonn Black 12 | 501-1062-ND@ 4.28 3.87 | 3781-12-0 
Fig.| Description Color | Inch | Part No. 1 10 | Part No. fat e 501 sesh. ie oot aes 
Black | 12 | 501-1013-ND@ 15.16 13.70 | 2249-C-12 T Minigrabber Test Clip Patch Cord Red 24 | 501-1065-ND@ 428 3.87 | 3781-24-2 
Black | 24 |501-1016-ND@ 15.16 13.70 | 2249-C-24 Black | 36 |501-106BND@ 428 387| 3781-36-0 
Black | 36 | 501-1018-ND@ 15.16 13.70 | 2249-C-36 Red 36 | 501-1067-NDe 4.28 3.87 | 3781-36-2 
BNC Male to BNC Male, pac Hy aoe NDe 12.08 eee red Minigrabber Test Clip Patch Cord Kit* —_ [24 | 501-1068-ND® 41.12 37.16 | 5523 
RG58C/U, 500 Fee 2 ee 19.06 17.99 3040-6: 2 8 |BNC (Male) to SMA (Male), RG316/U = 48 | 501-1116-ND® 46.26 41.81 | 4935-BB-48 
lack | 72 | 501-1021-ND® : 7. -C-7 9 [BNC (Female) to Multi-Stacking Banana Plugs |Red/Bik| — | 501-1117-ND®@ 10.29 9.30 | 3073 


Black | 120 |501-1014-ND® 22.74 20.55 | 2249-C-120 
Black | 180 |501-1015-ND® 27.52 24.87 | 2249-C-180 
Black | 300 |501-1017-ND@ —37.48 ~_—33.87 | 2249-C-300 


Double Banana Plug to Single € y Fe 
10 Banana Plug Breakouts Red/Blk} 36 | 501-1123-ND@ 27.52 24.87 | 1368-A-36 
24¢ | 501-1162-ND® 27.04 24.44 | 5304-K-24 


Black | 12 |S501-1022-ND® 16.25 14.69 | 2249-E-12 11 |BNC Male to SMD Grabber® Test Clips Red/Blk aay a 
Black | 24 |501-1024-ND® 1625 14.69 | 2249-E-24 ek 
BNC Male to BNC Male Black | 36° |[DOISIO25:ND@)) 16.25 14.69 | 2249-F-36 Red | 12 |501-1165-ND® 7.47 6.75 | 5302-12-2 
RGSOB/U, 750 Black | 48° ON OZG Neg 198.17 17.33) 2249-48 , Black | 24 |501-1166-ND® 7.54 6.81 | 5302-24-0 
: Black | 60 | 501-1027-ND@ 19.17 17.33 | 2249-E-60 12 |SMD Grabber to Stacking Banana Plug Red 94 | 501-1167-NDe 754 6.81 | 5302-24-2 
Black | 72 |501-1028-ND® 19.06 17.22 | 2249-E-72 Black | 36 |50i-1iee-ND@ 769  695|5302-36-0 
; Black | 120 |501-1023-ND@ 22.96 20.75 | 2249-E-120 Red | 36 |S01-11@9-ND@ 769  695| 5302-36-2 
2 aye rem 1o Minarabper Test Clip Breakout} _— | _— mee ne 288 pee 13 [BNC Male to Minigrabber Test Clip Breakout [Red/Bik| — |501-1137-ND@ 13.21 11.94] 3789 
TTBNC (Fema) SOA - s — | — oe 9969.00 4970 14 [BNC Female to Alligator Test Clips Red/Bik| — [501-1130-ND@ 11.04 _—-9.98 | 2630 
(Male) to fads Sak TE ate 33 OTE a 7 15 [BNC Female to Minigator Test Clips Red/Blk| — [501-1131-ND@ 11.04 9.98 | 2631 
Pod | 42 (eo rants aan. - 440 Boe 16 |5 Way Alligator to Sheathed Right Angle Set__|Red/BIk| 48 |501-1170-ND® 31.37 28.35 | 6483-48-02 
6 UK 5 10.) Beles 7 Black | 20+ |501-1181-ND@ 15.49 14.00| 72907-20-0 
Black 18 | 501-1043-ND® 4.65 4.20 | B-18-0 Mini SMD Grabber Test Lead, 2mm Jack Red 20¢_| 501-1182-ND@ 15.49 14.00 | 72907-20-2 
Red | 18 |501-1044-ND@ 4.65 4.20 | B-18-2 17 : : 
a Black | 20+ |501-1224-ND@ 14.51 13.11 | 72929-20-0 
Black |_ 24 | 501-1045-ND@ 4.76 4.31 | B-24-0 Mini SMD Grabber Test Lead, 4mm Jack 4996-1 30. 
Raa o4 eee 176431 BD42 Red | 20¢ |501-1225-ND@ 14.51 13.11 | 72929-20-2 
5 | Stacking Banana Plug both Ends alsck | 36 SU SDACNDY yd ast Baeg 78 |TEC Insulated BNC (F) Stackable 4mm Plugs | Black | 10 | 501-1184-ND@ 17.55 15.86 | 72909 
Red | 36 | 501-1048-ND 476 4.31 | B-36-2 19 JIEC Insulated BNC Male 500 Cable Black | 40t |BORIBIS Bem 12.88 11.64) 72026-0-40 
Alsck|' as aes a oe is 40. (Bano Black | 80+ |501-1220-ND@ 14.62 13.22 | 72926-C-80 
Rod | a (BOB aces ape. 440 Ble 3 TEC Insulated BNC (M) Stackable 4mm Plugs | Black | 10+ |501-1183-ND@ 15.99 14.45 | 72908 
Black | 72 [Sot0STNDe 508459 7 B-72-0 20 insulated BNC Male/4mm Pl Black | Ot [Oigeai bem 1858 16.61 | 72007-0-40 
Red | 72. Ve BEONB BORY dea BRe7a8 or BP ornara Black | 80+ | 501-1222-ND@ 20.53 18.56 | 72927-C-80 
ask 721 501-1054-ND@ 551 7.98 3782-12-0 Test Cable Holders (Cold Rolled Steel) 
Red 42 | 501-1055-NDe 551 4.98 3792-12-2 Accepts Cable Size Types RG 59 and RG 108 | Black | — | 501-1113-ND 9.69 8.76 | 4408/POM 
Minigrabber Test Clip Black 24 | 501-1056-ND@ 551 4.98 3799-24-0 21 |Accepts Cable Size Types RG 213 and RG 214 | Blue — | 501-1114-ND 11.87 10.73 | 2708 
6 to Stacking Banana Plug Red 24 | 501-1057-ND@ 563 5.09 | 3782-24-2 Accepts Cable Size Types RG 58 and RG 142 [Orange] — _ | 501-1053-ND 11.87 10.73 | 1508/POM 
Black | 36 | 501-1058-ND@ = 5.74 5.19 | 3782-36-0 | RoHS Compliant — * Kit contains 10 Pieces of Model 3781-24 (One of each color: Black, Red, Brown, Orange, 
Red 36__| 501-1059-ND@ 5.74 5.19 | 3782-36-2 Yellow, Green, Blue, Violet, Gray and White) t Overall length 
IMI Patch Cords and Accessories 
Compatible with 3M breadboards, = 2 5 “ell i 
‘oral strips, super-strips, distribu- \ rinsuekel Size folor/Langit Piece Recommended Dot rey perce ‘ 
tion strips, test clips, miniature 8-pin ne Cav ssortment ae pin aa te Pi Plug art No. ehikaG 
tors and .025” (.64 
vara pasts. etm) shute 019 48 Assortment A 20 IC Sockets 924961-ND 57.18 
* Ideal for breadboarding and trou- .030 16 Assortment A 20 {Breather 924962-ND 57.18 
bleshooting «| te 26AWG 
stranded wire with PYG. iagulatlon .019/.028 -48/.71 Assortment A 20 Extension for .019” (.48mm) Pin Plug 924963-ND 102.72 
* Rugged, integral strain relief .028/.035 71/.89 Assortment A 20 a 1Gio Te, Tete S2e (arm) Square Post 924964-ND 119.10 
* Choices of two pin sizes — .019” im Flug to Socke' 
and .030" (Bm ahd 76mm), and two socket sizes — .019" ~ .028" and .o28" | 019 (0197028) _-48(-48/-71) | Assortment A 20 IC Socket fo .019" (48mm) Pin Plug 924965-ND 79.86 
~ 035” (.48mm ~ .71mm and .71mm ~ .89mm) and E-Z Hook terminations .030 (.028/.035) -76 (.71/.89) Assortment A 20 L Breadboard to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 80.70 
ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (60.80mm) long yellow, 6 pieces 4” aT a — = Pin Plug to Probe-tf oe === _ 
ae ae Hongiblue, Sipleces b°-(152 40mm) Jong reds epleegs ¢° (2e8-69mm) “030 76 Assoitinent 10 Breadboard to TC Doe lay beat ne a 924968-ND 51.50 
long blac i : 025" (J etc. i 
ASSORTMENT B (10 Pi — 5 pieces 15” (381mm) | d, 5 pieces 15” Socket to Probe-It 
(381mm) long {Ee (ia laces) =o nacesiia (38mm): longred, pieces 028/.035 TBI Assortment B 10 | TC, .025" Post to TC, 025" (64mm) Post, etc. 924970-ND 58.32 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2324 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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B 6-32 UNF 
CBee eS ¢ 
a i 
A }-—_—_ 4 ——-| is A—a 
Model BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown Model BU-48/BU-48C shown 
Dimensions - Inch (mm) Jaw Opening | Current Connection Digi-Key Price | Mueller 
Fig| Description A B c D E Inch (mm) Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) _— 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1010-ND® .25 | BU-30 
1 Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND@ .37 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) _— 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND® 46 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) a 3/32 (2.38) | 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp | 314-1018-ND® — 60 ‘| BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4” (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) 1/8 (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND@ .24 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND® .30 | BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) | 5/8(15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4(19.05) | .16 (4.06) | 5/16(7.9) | 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND@  .75 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (14.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND@ 41 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (14.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND® .83 | BU-60X 
3 | Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) | 1/2(12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) 5A Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1039-ND@ 55 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) _ 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10A Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1040-ND® 1.10 | BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) | 7/16 (11.11) | 1-1/8 (28.57) = 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1001-ND@ 1.14 | BU-24APN 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) _— 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1002-ND@ 1.01 | BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw | 314-1003-ND@ 2.50 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _ 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1006-ND@ 70 | BU-27 
4 |General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _— 3/16 (4.76) 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1007-ND® 1.18 | BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) _— 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5 Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1021-ND@ 50 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) _ 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1022-ND@ 82 | BU-45C 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) _— 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1029-ND@ 67 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) _— 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1030-ND@ 93 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1023-ND@ 94 | BU-46A-0 
5 Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) _ 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1024-ND@ 94 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75 Copper Crimp/Solder | 314-1025-ND ‘1.70 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1026-ND 1.70 | BU-46C-2 
@ RoHS Compliant 
Use with Digi-Key Price Mueller 
I n Ss u lato rs Description Color Series Part No. Each Part No. 
Use with Digi-Key Price | Mueller Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Black BU-34/34C 314-1019-ND@ = 19) BU-36-0 
Description Color Series Part No. Each Part No. at an ae a ems 
Protective Vinyl Insulator Black BU-24APN/ 314-1004-ND@ Ao BU-26-0 Durable, Flexible Vinyl! Insulator Red BU-45/45C 314-1028-ND 53 BU-47-2 
Red 25/25C 314-1005-ND® 9 BU-26-2 
Black 3141008NDe 60 | BU-29-0 Durable, Flexible Vinyl Insulator Black Bu-4en/4ec «— etemtUSIEND@) = 53 | BU-49-0 
Flexible Vinyl Insulator BU-27/27C : Red 314-1032-ND@ 53 BU-49-2 
Red SISMOUGNDS) 60 | BU-20-2 Fauali Fanible Vigdinsuiat Black |  BU-60/60CS/ | 314-1037-ND® 21 | BU-62-0 
a Black 314-1013-ND@ = 21 | BU-31-0 i A cna Red 60/S/60X 314-1038-ND@ 21 | BU-62-2 
Tough, Flexible Vinyl Insulator BU-30BL 
Red preg 2! | BLBT2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Black BU-85/85C SONS; §=35 | BU-87-0 
reer : ; Black * 314-1015-ND@ 19 BU-32-0 i Red 314-1042-ND® 35 BU-87-2 
Skin-tight, Flexible Vinyl! Insulator BU-30/30C 
Red 314-1016-ND@ 19 | _BU-32-2 ¢ RoHS Compliant 
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Alligator Clips 


Specialty actuated clips make test connections to individual component leads faster and easier. Simply press cap to extend the hook 
Products —_ contact, place on component lead or wire under test, and release for hands-free troubleshooting and circuit testing. When 
removed from the lead the hook contact retracts into the plastic tip to minimize the possibility of shorting components. 


Probe-It Suggested Wire: 26AWG (7-Strand, Tinned copper wire. 


3M Electronic Specifications: Contact: Phosphor bronze, Solder Type Termination. Body: Nylon. 3M new series of Probe-It™ plunger- 


Digi-Key Price / 
—*41.40 > I< *55.63 —>| Description Color Part No. Pkg. 
=e = cia Red 923830-RD-ND 9.50 
: Black 923830-BK-ND 9.50 
MICRO MINI Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 9.50 
Green 923830-GN-ND 9.50 
Yellow 923830-YL-ND 9.50 
White 923830-WT-ND 9.50 
Red 923835-RD-ND 9.14 
Black 923835-BK-ND 9.14 
Fig. 5 — X-Large Barrel Type w/ Solder STANDAR' Mini Probe-It™ Green 923835-GN-ND 9.14 
Connector Yellow 923835-YL-ND 9.14 
White 923835-WT-ND 9.14 
* Red 923840-RD-ND 15.36 
Standard Probertt Black 923840-BK-ND __15.36 
Hite. Digi-Key Price Each [CUI Maxi Prbe-t® Bleck | 929845-8KND 1536 
Fig: (Deseription Panna: TER arto Micro Probe-ItAssor.t | ofeach | 923848-ND 25.36 
Without Gover, 27mm CRZAOOND 36 30-23 | 103A Mini Probe-It Assort.t tofeach | 923850-ND 27.27 
1 Without Cover, 35mm CP-2401-ND .36 .30 .23|105A % 
Without Cover, 44mm CP-2402-ND 36 .30 .23/110AR 2 per package t 6 per package 
With Screw, 44mm CP-2405-ND 44 36.28 | 110ARS 
2 [Without Cover, 50mm CP-2403-ND 40.33.25 | 1/0AN . 
3 | With Wire Terminals, 50mm CP-2404-ND 44 36.28 | 110AS a Jumper Wire Handy test leads with insulated alligator clips attached to 
4 We eovel, aa ean sea oF 2 oe teen a cerns each end. Each package contains black, red, white, green 
Hin Gover, Red, é/mm eeeUie) : 36 be and yellow jumpers. 
With Cover, Black, 35mm CP-2408-ND 44 .36 .28 | 105A-C-BK Test Leads ee 
With Cover, Red, 35mm CP-2409-ND 44 .36 .28 | 105A-C-RD BIER RIESITGERS 
g, {With Cover, Black, 44mm CP-2410-ND 52 43 .33 | 110AR-C-BK epaueii panties fees I eaarth 
With Cover, Red, 44mm CP-2411-ND 52 43 .33 | 110AR-C-RD B 2 : : 
With Screw & Cover, Black, 44mm |CP-2412-ND .60 .49 .38 | 110ARS-C-BK Standard Test Leads, 2 Each, 15 
With Screw & Cover, Red, 44mm |CP-2413-ND .60 49 _.38 | 110ARS-C-RD (38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) | GC396-ND 6.44 | 12-1650 
6 With Handle, Black, 50mm CP-2414-ND .52 .43 .33 | 110AS-P-BK Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
With Handlem, Red, 50mm CP-2415-ND 52 43.33 | 110AS-P-RD (55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) | GC397-ND 6.91 | 12-1655 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2325 


EZHOOK Electronic Test Accessories | A%2Pters seicleanlniien 


Fig. 1 — Jack to Alligator Fig. 2 — Banana Jack to .080 Tip Pin 
Hooks 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


Tip 


Dimensions in Inches 9.163 
Banana Socket 


.60 DP. 


Fig. 1 —- Double Hook, .025” Spacing Fig. 2 — Pico-Hook 


— 1.420 ——____-+| 


== 
825 —| 
7<— .025 Sq. Pin 


I+—— 1.911 ————+| X .200 Long 


Fig. 3 —- BNC to Double Banana Plug 


75 


Fig. 4 — Double Micro-Hook 


1.250 


+ 0.163 
-y Banana Socket 


Marking 


Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. |Description Color | PartNo. i 100 250 | Part No. 
jee 1 Standard Tip Jack to Standard Alligator Clip Red/Black} 461-1207-ND 415 3.75 3.33) 8014 R/B 
[~ 3.80 mA iti Standard Banana Jack to Standard Alligator Clip |Red/Black| 461-1208-ND@ 1.56 1.41 1.26] 8016 R/B 
25 
5.40 XHL 2 | Standard Banana Jack to Tip Pin Red/Black} 461-1206-ND@® 3.95 3.57 3.17) 8018R/B 
BNC Female to Standard Double Banana Plug Black | 461-1278-ND 7.24 6.54 5.80] 9225 
Fig. 8 — Insulation Piercing 3 
5.680 BNC Male to Standard Double Banana Plug Black | 461-1279-ND 8.02 7.25 6.43] 9248 
© 455 4 |Stacking Double Banana Plug Black | 461-1237-ND@ 4.37 3.95 3.50] DB750BLK 
Mini-Hook w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black} 461-1218-ND® 8.63 7.80 6.92) 8036 R/B 
7 +66xd \\ a 
I 3.80 XuL 1 =a . 5 |Mini-Hook XR w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black] 461-1219-ND@ 9.33 8.43 7.48| 8037 R/B 
3.25 XJ 150° \ \ 
I-.220 5.40 XJL Mini-Hook XL w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1220-ND® 13.15 11.88 10.54} 8038 R/B 
Banana Socket 
© .163 X .720 Deep | 
E-Z-Flex™ Test Banana socket end is brass tin plated. All other contact ends are gold plated. 
= 7 Contact Type Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook : 
Figf |Description Calars (Part Ns 1 100 250 | Part No. Fig. AWG Dia. Inches Contact Color Part No. 1 100 250 | Part No. 
; achat ice Datla tsk paaeas Black | 461-1000-ND 17.43 15.75 13.97 | X2015 BLK Socket Red 461-1221-ND@ 543 4.91 4.35 | 9334 RED 
ONE Tia. Mire Double ook, eo pacing | Red | 461-1001-ND 17.43. 15.75 13.97 | X2015 RED 33 a Pin Red | 461-1229-ND® 4.08 3.69 3.28 | 9338 RED 
2 Pico-Hook with .025” Square Pin Black | 461-1002-ND 3.47 3.14 2.78} P25 BLK , Socket Black 461-1222-ND@ 5.43 4.91 4.35 | 9334 BLK 
Gold Plated Red | 461-1003-ND 3.47 3.14 2.78 | P25 RED . 
Black | 461-1004-ND 1.93. 1.74. 155)XMBLK 6 Pin Black 461-1230-ND@ 4.08 3.69 3.28] 9338 BLK 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.93 1.74 1.55 | XM RED Socket Red 461-1223-ND@ 4.08 3.69 3.28 | 9335 RED 
: Set/10 RABNAIOOGSNOIN 19.09 17.25 15.30 | XM-S ‘i ‘ao Pin Red | 461-1231-ND@ 4.52 4.08 3.62 | 9339 RED 
Micro-Hook with .025” Square Pin Black | 461-1007-ND 3.30 2.99 2.65 | XM25 BLK | 
: Red | 461-1008-ND 330 299 265 |XNM25 RED Socket Black | 461-1224-ND@ 4.08 3.69 3.28 | 9335 BLK 
Black | 461-1009-ND 2.66 240 2.13) XKMBLK Pin Black 461-1232-ND@ 452 4.08 3.62 | 9339 BLK 


Red | 461-1010-ND 2.66 240 2.13) XKM RED 
Gray | 461-1011-ND 2.66 240 2.13] XKMGRAY 
Set/10| 461-1012-ND 26.39 23.85 21.15 | XKM-S 
Black | 461-1013-ND 1.74 1.58 1.40 | X100W BLK 
Mini-Hook Test Connector Red | 461-1014-ND 1.74 1.58 1.40 | X100W RED 
Set/10| 461-1015-ND 17.26 15.60 13.84 | X100W-S 


4 | E-Z-Micro Double Gripper @ RoHS Compliant 


Connectors (© Bers | 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


5 Mini-Hook Test Connector, Extended a ae - on oa na ea Dimensions in nehes 
: - : Fig. 1 - Shrouded Banana Plug Fig. 2 - Banana Plug 
Mini-Hook XR, Heavy Duty Hook Black | 461-1018-ND 2.12 1.92 1.71] XRBLK 
; Red | 461-1019-ND_ 2.12 1.92 _1.71| XRRED 9.312 OD. ss 
Black | 461-1020-ND 5.61 5.07 4.50] XH BLK 4 
Pa aah sad Red | 461-1021-ND 5.61 5.07 4.50 | XHRED 10 ato ple ; 
Black | 461-1022-ND 5.99 542 4.81) XHL BLK [ | : Std. Banana 144 
Macro-Hook Connector, Extended Red | 461-1023-ND 599 542 481|XHLRED sna Wire Hole -375 
Macro-Hook Piercing C 1 Black | 461-1024-ND 6.81 6.15 5.46] XJ BLK 
glee ees eee rae Red | 461-1025-ND 6816.15 _5.46 | XJ RED = : 
Macro-Hook Piercing Connector Extended | Bl@ck | 461-1026-ND 745 6.74 5.98 | XJLBLK : ms Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
jacro-Hook Piercing Connector, Extendet Red | 461-1027-ND 7.45 674 5.98| XJLRED Fig. |Description Color Part No. 1 100 250 | PartNo. 
8 | Insulation Piercing Test ti Black | 461-1028-ND 11.70 10.58 9.38] XEL BLK 1 |Shrouded Right Angle Std. Banana Plug | Red/Black | 461-1204-ND 8.98 8.12 7.20 | 9302 R/B 
ee rong ee Corer Red | 461-1029-ND 11.70 10.58 9.38 | XEL RED i lesaienti eanae Pic Red/Black | 461-1214-ND 286 258 2.29 | 9202R/B 
9 Set/10 461-1213-ND 14.11 12.75 11.31 | 9202-S 


Panel Mounts 
Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White 


Probes 


Dimensions in Inches Features: » Lead Wire: 18AWG, (65 x 36) T.C.Flexible PVC insulation. 


Dimensions in Inches 


Fig. 1 —- Banana Jack Fig. 2—- Double Banana Jack 
he 9.175 
on, 25 1.21 -+| i i 
f--.906 <> 0.328 ke + Wire exit hole 
ml aS, oa = 
©.328 
LL i K-75: 
-718, Mounting Hole Mounting Holes Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description (Inches) | Color Part No. 1 100 250 | Part No. 
Pin Tip Probe _ Red/Black | 461-1209-ND 6.21 5.61 4.98) 30R/B 
Bee Price ach JEZHooK | | Ieee Tip wh Standard Baran sack | — | Red/Black | 481-1212ND 760 687 610/S5RI 
- a leedle Tip with Standard Banana Jac - ed/Blac -1212- i E ; 
Elo Description Coloma RareNGs CU C0 250 Rattle Test Probe to Standard Banana Plug 36 | Red/Black | 461-1183-ND 12.75 11.52 10.22 | 658-36 R/B 
|e anbatalbatiena eee Red/Black |461-1215-ND 3.25 2.94 2.61 | 9284 R/B Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug | 36 | Red/Black | 461-1184-ND 15.17 13.71 12.16 | 666-36 R/B 
Standard Banana Jack Set/10 |461-1216-ND 16.27 14.70 13.04 | 9284-S Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug 36 Red/Black | 461-1186-ND 15.94 14.40 12.77 | 63334-36 R/B 
2_| Double Standard Banana Jack with Binding Post| Red/Black |461-1217-ND_ 6.89 6.23 5.52 | 9406 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EZHOOK Electronic Test Accessories (cont.) 


Patch Cords 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 


Test Leads Tinned copper with flexible PVC insulation. (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
(Set/5R: 1 each of: Red, Blue, White, Purple, Gray) (Set/SB: 1 each of : Black, Brown, Green, Yellow, Orange) Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Dimensions in Inches Black | 18 | 461-1068-ND 4.57 4.13 3.66/9105-18 BLK 
Fig; = Pica HOOK a s5 Fig. 2 - Micro-Hook Standard Banana Plug to 22 Red 18 | 461-1069-ND 4.57 4.13 3.66) 9105-18 RED 
: Standard Banana Plug (65x40) | Black | 36 | 461-1070-ND 4.57 4.13 3.66|9105-36 BLK 
oa] Red 36 | 461-1071-ND 4.57 4.13 3.66] 9105-36 RED 
= aa 
7. eeea Ph be tees Black 8 | 461-1123-ND 6.44 5.82 5.17/9111-8 BLK 
X..200 Long : Red 8 | 461-1122-ND 6.44 5.82 5.17/9111-8 RED 
Fig. 4- Set/10 | 8 | 461-1124-ND 63.08 57.00 50.54] 9111-8-S 
Mini-Alligator Black | 12 | 461-1126-ND 6.44 5.82 5.17/9111-12 BLK 
Red 12 | 461-1125-ND 6.44. 5.82 5.17|9111-12 RED 
Fig. 5 — Set/10 | 12 | 461-1127-ND 63.08 57.00 50.54|9111-12-S 
Standard 
Alligator Black | 18 | 461-1072-ND 6.52 5.90 5.23|9111-18 BLK 
Red 18 | 461-1073-ND 6.52 5.90 5.23/9111-18 RED 
Tength] DiorKey aaa Zine Black | 24 | 461-1129-ND 6.52 5.90 5.23/9111-24 BLK 
Fig. | Description AwG | Color | (Inches) | Part No. 1100 250 | Part No. Red 24 | 461-1128-ND 6.52 5.90 5.23]9111-24 RED 
Hook Test Leads — RoHS Compliant Stacking Banana Plug 18 Set/10 | 24 | 461-1130-ND 64.57 58.35 51.74|9111-24-S 
E-Z Pico-Hook to 28 | Black | 12 | 461-1042-ND 5.40 4.88 4.33] P704-12 BLK with Heavy Wire to rary : 
Pico-Hook (19x 40)} Red 12 | 461-1043-ND 5.40 4.88 4.33 P704-12 RED , (65x96) | Black | 36 Saba 661 5.97 5.30) 9111-36 BLK 
Stacking Banana Plug Red 36 | 461-1075-ND 6.61 5.97 5.30|9111-36 RED 
4 | Pico-Hook to 28 | Sev2 | 12 |461-1165-ND 10.96 9.90 8.78| P703-12 R/B Bees aee co 
.025" Square Socket |(19x40)| Set/10 | 12 | 461-1166-ND 51.96 46.95 41.63 | P703-12-S Setv/10 | 36 | 461-1131-ND 64.57 58.35 51.74) 9111-36-S 
Pico-Hook to 28 «| Set/2 12 | 461-1167-ND 6.81 6.15 5.46 | P713-12 R/B Black 48 | 461-1133-ND 6.84 6.18 5.48/ 9111-48 BLK 
Lead Only (19x 40)| Set/10) 12 | 461-1168-ND 32.37 29.25 25.94] P713-12-S Red 48 | 461-1132-ND 6.84 6.18 5.48] 9111-48 RED 
Black 12 461-1036-ND = 4.57 4.13 3.66 | 204XM-12 BLK Set/10 48 461-1134-ND 68.06 61.50 54.53] 9111-48-S 
Red 12 | 461-1037-ND 457 4.13 3.66 | 204XM-12 RED| 
Micro-Hook to 22 | sevto} 12 | 461-1038-ND 44.99 40.65 36.05 | 204XM-12-S Black | 60 (Sieise ime 6.84 6.18 5.48/9111-60 BLK 
Micro-Hook (65x 40)} Black | 24 | 461-1039-ND 457 413 3.66 204XM-24 BLK Red 60 | 461-1135-ND 6.84 6.18 5.48] 9111-60 RED 
Red 24 =| 461-1040-ND 4.57 4.13 3.66) 204XM-24 RED Set/10 | 60 | 461-1137-ND 68.06 61.50 54.53|9111-60-S 
Set/10| 24 | 461-1041-ND 44.99 40.65 36.05 | 204XM-24-S Black | 72 | 461-1139-ND 7.04 636 5.64/9111-72 BLK 
2 Black | 18 BeiICRD «4-18 3.74 3.82) BXM-18 BLK Red | 72 | 461-1138-ND 7.04 6.36 5.64) 9111-72 RED 
Red 18 | 461-1045-ND 413 3.74 3.32| BXM-18 RED 
seo | 18 (|461-1046-ND 827 747 663) BXM-18R/B Set/10 | 72 | 461-1140-ND 69.72 63.00 55.86|9111-72-S 
Micro-Hook to Std. 22 | Sevi0} 18 | 461-1149-ND 41.17 37.20 32.99] BXM-18-S Black | 12 | 461-1076-ND 4.20 3.80 3.37|9860-12 BLK 
Banana Plug (65x 40)} Black | 36 | 461-1047-ND 4.13 3.74 3.32 | BXM-BLK 030" Diameter Socket to 22 Red 12 | 461-1077-ND 4.20 3.80 3.37|9860-12 RED 
Red 36 | 461-1048-ND 413 3.74 3.32) BXM-RED fae 
set? | 36 \CERMONIN a27 747 663|BxM-AB 030” Diameter Socket (65x40) | Black | 24 | 461-1078-ND 4.20 3.80 3.37|9860-24 BLK 
Sev/10 | 36 | 461-1150-ND 41.17 37.20 32.99 | BXM-S Red 24 | 461-1079-ND 4.20 3.80 3.37 | 9860-24 RED 
Black | 12 461-1030-ND 4.32 3.90 3.46 204-12W BLK Black | 12 | 461-1094-ND 3.54 3.20 2.84]9110-12 BLK 
Red | 12 |SBISIOSEND) 422 3.90 3.46) 204-12W RED Red | 12 | 461-1095-ND 3.54 3.20 2.84/9110-12 RED 
Set/10| 12 | 461-1032-ND 42.50 38.40 34.05] 204-12W-S 
biaeaaeia op | Black | 24 | 481-1033-ND 432 3.90 3.46 | 204-24W BLK 025" to .025" Square oo «| Sevi0 | 12 ECUAIERD 34.58 91.20 27.67 | 9110-128 
Mini-Hook (65 x.40)| Red 24 | 461-1034-ND 4.32, 3.90 3.46) 204-24W RED Socket Gold Plated (65x40) | Black | 24 | 461-1096-ND 3.54 3.20 2.84|9110-24 BLK 
Set/10| 24 | 461-1035-ND 42.50 38.40 34.05] 204-24w-s pea 04 «MERIC 3.54 3:20 2.84/9110-04 RED 
Black | 36 | 461-1147-ND 4.32 3.90 3.46 | 204-36W BLK 
zee a6 GEREN 430 3.90 3.46| 204-a6WRED Set/10 | 24 | 461-1142-ND 34.53 31.20 27.67|9110-24-S 
Set/10| 36 | 461-1148-ND 42.83 38.70 34.32| 204-36W-S 
Black | 18 |461-1050-ND 4.15 3.75 3.33 BX1W-18 BLK ‘ . 
Red | 18 |461-1051-ND 415 3.75 3.33| BX1W-18RED Flexible Test Lead Wires RoHS 
Sev/2 | 18 | 461-1052-ND 830 7.50 6.65) BX1W-18 R/B Features: 
Mini-Hook to Std. 22 Set/10 18 461-1151-ND 44.82 40.50 35.91 | BX1W-18-S * PVC Insulated * 100 Feet Length * Temperature: 105°C (200 Series: 60°C UL) * Tinned copper 
Banana Plug (65x 40)| Black | 36 | 461-1053-ND 415 3.75 3.33] BX1W-BLK = . 
Red 36 | 461-1054-ND 4.15 3.75 3.33] BX1W-RED aerial shea aa : 
3 Thickness | WV 0.D. | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Set/2 36 | 461-1055-ND 8.30. 7.50 6.65) BX1W-R/B Description| AWG | (Inches) | DC  |(Inches)| Part No. 1 100 250 | Part No. 
Set/10| 36 | 461-1152-ND 44.82 40.50 35.91| BX1W-S 
Black | 18 /461-1056-ND 559.506 449| 6O1W-18 BLK soo series | ote 1000 | g7q | 461-1114-ND 32.90 29.73 26.37 |9504-100FT BLK 
Red 18 | 461-1057-ND 5.59 5.06 4.49 | 601W-18 RED (65 x 40) (300UL) 461-1115-ND 32.90 29.73 26.37 |9504-100FT RED 
Sev/2 | 18 |) 461-1058-ND 1149 10.11 8.97] 601W-18 R/B 
Mini-Hook to Stacking | 18 | Se/10] 18 | 461-1153-ND 55.61 50.25 44.56 | GO1W-18-S Eni eaice 20 020 4000 | ogo | 4611116-ND 35.52 32.10 28.47 |9505-100FT BLK 
Banana Plug (65x36)} Black | 36 | 461-1059-ND 5.59 5.06 4.49 | 601W-36 BLK (105 x 40) 461-1117-ND 3552 3210 28.47|9505-100FT RED 
Red 36 | 461-1060-ND 5.59 5.06 4.49) 601W-36 RED 
Sev/2 | 36 | 461-1061-ND 1149 10.11  8.97| 601W-36 R/B ae 18 fit 5000 | 144 | 461-1118-ND 42.75 38.63 34.25 | 9506-100FT BLK 
eres % . 
Set/10 | 36 | 461-1154-ND_ 55.61 50.25 44.56 | 601W-S (65 x 36) 461-1119-ND 42.75 38.63 34.25 |9506-100FT RED 
Black | 18 | 461-1156-ND 5.74 5.19 4.61] 601XR-18 BLK 
XR Heavy Duty tg | Red 18 | 461-1155-ND 5.74 5.19 4.61 | 601XR-18 RED aon Gites 28 015 goo | 47 | 461-1112-ND 22.91 20.70 18.36 ) 9501-100FT BLK 
Mini-Hook to Stacking |(55), gq)| SeVSB | 18 | 461-1157-ND 28.72 25.95 23.01 | 601xR-18 58 (19x 40) 461-1113-ND 22.91 20.70 18.36 |9501-100FT RED 
Banana Plug Set/5R| 18 | 461-1158-ND 28.72 25.95 23.01 | 601XR-18 5R 
Set/10| 18 | 461-1159-ND 56.77 51.30 45.49] 601XR-18-S 
Alligator Clip Test Leads 
aon sev2 | 12 |461-1169-ND 687 6.21 5.51] 284M-12R/B Test Cable 13 Slot Bracket raat 
Pate eats 22 | Sevio} 12 |461-1170-ND 34.36 31.05 27.54] 284M-12-S Wall Brackets my ncties 
Pe ai year (65x40)| Sev/2 | 36 |461-1171-ND 687 6.21 5.51] 284M-36 R/B 
ipdumper Set/10| 36 | 461-1172-ND 34.36 31.05 27.54| 284M-36-S : 
Std. Alligator Clip to 18 | sev2 | 36 |461-1173-ND 10.19 921  8.17| 681R/B ealures 
Stacking Banana Clip _|(65 x 36)| Set/10 36 461-1174-ND 49.80 45.00 39.90] 681-S * Material: Steel 
Sev/2 | 12 |461-1175-ND 860 7.77 6.89] 684-12 R/B + Finish: Blue Powder Coat 
Set/10| 12 | 461-1176-ND 41.83 37.80 33.52| 684-12-S 
5 Sev/2 | 24 |461-1177-ND 860 7.77  6.89| 684-24 R/B 
Std. Alligator Clip to 18 | Sev10| 24 | 461-1178-ND 41.83 37.80 33.52| 684-24-S Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Std. Alligator Jumper |(65 x 36))  Set/2 36 461-1179-ND 8.60 7.77 6.89] 684-36 R/B Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Set/10| 36 | 461-1180-ND 41.83 37.80 33.52| 684-36-S 6 Slot Bracket 461-1120-ND 8.42 761 6.75 WB6 
Set/2 60 | 461-1181-ND 10.33 9.33 8.28 | 684-60 R/B 13 Slot Bracket 461-1121-ND 11.62 10.50 9.31 WB14 
Set/10| 60 | 461-1182-ND 51.46 46.50 41.23 684-60-S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EZHOOK Electronic Test Accessories (cont, 


Coaxial Test Cables 


Fig. 1 


Red XM center 


Black XM ground 


=( >= 


Red center 


Black ground 


Male Connectors: Brass body and fittings, PTFE insulators, silver or gold plated brass contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 
Female Connectors: Brass body and fittings, PTFE insulators, silver or gold plated beryllium copper contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Dimensions in Inches 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. |Description Cable Center Ground (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 |Stacking Double Banana to XM Hook RG58C/U XM XM 36 461-1193-ND 16.60 15.00 13.30 | 1050XM-36 
BNC Male to Stacking Banana Plug RG58C/U Stacking Banana | Stacking Banana 18 461-1203-ND 17.26 15.60 13.84 | 1224-18 Black ground 
BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 30 461-1189-ND® 16.60 15.00 13.30 | 1020-30 =q_1___fy 
2  |BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 60 461-1190-ND® 17.85 1613 14.30 | 1020-60 Redicenier 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 18 461-1191-ND® 16.43 14.85 13.17 | 1020XR-18 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 36 461-1192-ND® 16.85 15.23 13.50 | 1020XR-36 
3 BNC Breakout Female to X100W Hook 20AWG (105 x 40) X100W X100W 9/3 461-1187-ND 12.07 10.91 9.67 | 1001 
BNC Breakout Female to Stacking Banana Plug | 18AWG (65 x 36) | Stacking Banana | Stacking Banana) 4/4 461-1188-ND® 14.09 12.74 11.30 | 1002 
_ — 18 461-1194-ND® 15.27 13.80 12.24 | 1026-18 
Seas acletne: RGSBC/U = = 36 | 461-1195-ND® 15.74 14.22 1261 | 1026-36 
4 _ — 60 461-1196-ND® 16.60 15.00 13.30 | 1026-60 
BNC Female to BNC Male RG58C/U _ _— 36 461-1198-ND® 20.40 18.44 16.35 | 1025-36 
\with Strain Relief Boots - - 60 | 461-1199-ND@ 21.68 19.59 17.37 | 1025-60 1025 Series Shown 


@ RoHS Compliant 


@ge Microscopes 


Stereo Zoom Microscope 
AVEN with Ring Light 


Model DSZ-44PF Series 44 (26800B-302) 
and SPZ-50PFM (26800B-371) Stereo 
Zoom Microscope mounted on a pole 
stand with a built in fluorescent ring light 
Specifications: 

* Magnification: 26800B-302: 10x to 44x zoom- 
90mm working distance; 26800B-371: 6.7x to 
50x zoom-108mm working distance 

* Coarse focusing knobs with tension 
control ring 

¢ Incident Light: Fluorescent 9W lamp 

¢ Field of View: 26800B-302: 23x; 
26800B-371: 34.3mm 

¢ Limited Lifetime Warranty 


243-1049-ND (26800B-302).. 
243-1062-ND (26800B-371).. 


-. $1160.50 


-. $1215.50 


Pocket 
Microscope 
with Built-in Light 


Perfect “Carry With” Microscope with a built in light 
source. (requires two AA batteries-not included). 
Specifications: 

* Magnification: 40x 

* Field of View: 4.4mm 

* Scale Calibration: 0.05mm 

* Maximum Measurement: 4mm 

243-1047-ND (26800C-534). . 


Pocket Microscope 


“Pen Size” powerful direct measuring 
pocket scope for quick close examination. 
Comes with a measuring metric glass 
reticle. Scope has an aluminum case 
with a satin finish and pocket clip. 
Specifications: 

* Magnification: 25x Field of View: { 
3.24mm_* Scale Calibration: 0.05mm 
¢ Measurement Range: 0-3mm 


243-1046-ND (26800C-533)......... 0... cece cence eee e eee eee $49.95 


Magnifiers 


Double Clamp with Stand and Magnifier: 


Magnifying Lamps 


ProVue Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for 360° distortion-free viewing 
mounted in metal housing. A 22W fluorescent 
bulb provides shadow-free light around the 
object being magnified. Housing is 


mounted on a 45” spring-balanced 


arm that stays set in any 


position and features a 
tension control knob 

at the arm. Complete 
with mounting clamp 
and 5-foot, 2-wire 
cord. 

One year warranty (except 


bulb). 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


Aven 


Part No. 


5” Diameter, 3 Diopter 


243-1025-ND 


26501-SIV 


ProVue 
Deluxe 


A3 Diopter 5” diameter crystal- 


clear lens for 360° distort 
free viewing mounted. 


Features: 


¢Heavy duty industrial gré 
arm with internal springs 


¢ Brushed silver metal hous 
¢ Arm Reach 35” 


* C-mount clamp 


ion- 


ade 


ing 


* One year warranty (except bulb) 
Digi-Key Price Aven 
Part No. Each Part No. 
243-1043-ND 175.00 26501-DSG 


Mighty Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for distortion-free viewing with both eyes He. 
to reduce fatigue and strain. Has twin side-mounted Y ji 
fluorescent tubes, 9 watts each that can be switched on Ji | 
and off eliminating glare and shadows. Mar-resistant Wa 
engineered plastic housing is mounted to an fo 
internal spring-balanced maintenance- fo 


free arm with a 35” reach that will set 
in any position. Comes complete 
with mounting clamp and 5-foot, 
2-wire cord. Color: 26505-SIV: 
Ivory; 26505-ESD: Black 

Five year warranty (except bulbs). 


Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each | Part No. 
Saraatgee xs 243-1027-ND 133.33 | 26505-SIV 
Rectangular, 3 Diopter 
Extra Large 6" 7" | 243-1063-ND 143.33 | 26505-ESD 
Rectangular, 3 Diopter 


Maxi Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens is mounted in mar-resistant engin- 
eered plastic housing. A 32W fluorescent bulb provides 
shadow-free light around the object being magnified. 
Housing is mounted on a 45” spring-balanced arm 
that stays set in any position and features a 
tension control knob at the arm. Complete 
with mounting clamp and 5-foot, 
2-wire cord. Color: Ivory. 


One year warranty (except bulb). SS, — 
Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each | Part No. 
Large 7” Diameter, 3 Diopter | 243-1026-ND 125.00 | 26503-SIV 
Replacement Bulbs 
Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each _ | Part No. 
22 Watt Replacement Bulb | 243-1039-ND 13.33 | 26501-B22 
32 Watt Replacement Bulb | 243-1040-ND 14.00 | 26503-B32 
9 Watt Replacement Bulb 243-1041-ND 9.00 26505-B09 


¢ Allows for close observation of work during soldering operations * Adjustable 2.5” diameter magnifying 


glass 
Magnifier with Tweezer Tip, 3x: 


¢ Excellent for working on small parts that require magnification * Magnifying glass mounted onto a stainless 


steel, anti-acid, anti- magnetic tweezers 


Inspection Eye Loupe: « Optical quality glass lens * Rests comfortably in the eye socket Lightweight, yet 


sturdy ¢ Plastic mount, 1” lens 
10x Stand Magnifier: 


* Clear acrylic base permits ambient light to illuminate subject for clear bright viewing * Fixed focus 10x 


magnifier, features a 1” diameter lens 


Zoom/ Diameter Digi-Key Price Aven 

Fig. Description Magnification Color Nom. (Inches) Part No. Each Part No. 
1 Double Clamp with Stand and Magnifier 2x = 2.5 243-1018-ND 8.67 26000 
2 Magnifier with Curved Tweezer Tip 3x Natural 1.25 243-1019-ND 9.50 26030 
Magnifier with Straight Tweezer 3x Natural 1.25 243-1020-ND 9.50 26031 
3 Inspection Eye Loupe, Working Distance: 1” 10x Black 1 243-1021-ND 1.92 26034 
10x Stand Magnifier 10x Clear 1 243-1024-ND 4.75 26051 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KFM Series Additional Lenses 


(LUXO) 


Magnifiers Diameter Digi-Key Price Luxo 
The 5” (12.7cm) diameter lenses Inches | Description | Part No. Each Part No. 
‘s are mounted in a die-cast aluminum 4" 4 Diopter L50201-ND 45.00 50201 
Lam ps and Accessories housing. An internal spring arm offers 31/8" | 8Diopter | L50202-ND 49.00 | 50202 
perfect balance and full adjustability. 
Wave + Plus Series Magnifiers See I 8 eee le ener 
3.5-DIOPTER LENS Replacement Bulbs 
i F : Lens| “K” Arm Digi-Key Price | Luxo a 5 
oe improved light output uses two 13W compact Type | Inch (cm) Color Mount |Part No. Each | Part No. Digi-Key Price |Luxo 
Magnification: 3/4x > las t1aan/ Ba | Samp |L2308-ND 256.00] 171158K Descrintion Barn: Esely/ Early 
Focal length: 13” (33.02cm) 5D | 45 (114.30)! tight Gray| clamp |L230LG-ND 248.63) 17115LG 22 Watt T-9 Bulb for KFM/LC/FM Series | L540-ND 13.50 [31640 
Viewing area: 6%4” (17.15cm) ABS molded housing. UL listed (13W ap | 30:7820)| Back | Weighted |L2358-ND 305.00) 17253BK 15 Watt T-8 Bulb for FL Series L541-ND 11.00 )31641 
PL Compact Bulb) (76.20) | | ight Gray | weighted |L235LG-ND  305.00| 17253LG 13 Watt Fluorescent Bulb L5205-ND 13.65 36205 
1.5" 10 Diopter Lens L50206-ND 95.00 |50206 
Ledu 
Task Master Series 
pS 
IM12D Series IE 
Clamp-on 22W fluorescent lamp, 
Arm Digi-Key Price | Luxo S eonducion cordless =p) 
Inch (cm) Mount Part No. Each _| Part No. Arm length Inch (mm): 42 (106.68) Clamp Bracket Wall Bracket 
45 (114.30) | Clamp Bracket | L845L6-ND 341.25 | 1784516 Colony nne For edge mounting on for permanent mounting 
30 (76.20) | Weighted Base | L847LG-ND 410.00 | 17847LG me Luxo | DigiKey snes horizontal surfaces. on vertical surfaces. 
45 (114.30) | Clamp Bracket | L841LG-ND 514.00 | 17841LG Type | Mount | Series | Part No. Each Part No. L501BK-ND Black L503BK-ND Black 
30 (76.20) | Clamp Bracket | L842LG-ND 514.00 | 17842LG a0) ann 187.00) LOW L501LG-ND Light Gray L503LG-ND Light Gray 
30 (76.20) | Clamp Bracket | L902BK-ND 530.00 | 17902BK sp | Clamp | IM12D | Jeayewt-nD 147.00 | 16346WT $12.00 $12.00 


Power Screwdriver 


_ 
Panasonic Accurate, High Speed, Powerful! 


FEATURES: ° “Auto Shut-Off Clutch” extends battery and clutch life by immediately stopping rotation once torque setting is reached * 22-stage clutch offers you more precise 
torque setting » Clutch torque accuracy is +5% * Maximum 600 rpm for high speed screw driving * Maximum 39 in-lbs torque (in low gear) even with compact size « 1/4” hex 
quick connect chuck * 15-minute charging system ¢ Easily converts from straight to pistol form 


TECHNICAL DATA: * Motor Voltage: 3.6VDC »* Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 rpm * Max. Torque: Low: 39 in-lbs; High: 13 in-lbs * Clutch Torque/Auto Shut- 
Off Clutch: 21 stage/2.6 to 26 in-lbs » Size in Straight Position: 11-21/32” x 1-17/32” ¢ Weight (includes battery): 1.15 lbs. » Battery Capacity: 1.2Ah * Charging Time: 15 
minutes * Working Capacity: Screw (5/32 x 3/8): 600 screws 


INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit 


P10861-ND Screwdriver (EY6225CQ) . $159.00 
P10862-ND Extra Battery Pack (EY9025B). . $39.00 
Sensata GFCI Linegard® Safety Product 


Technologies 


Ground fault circuit interruption is designed to prevent a person, or equipment, from becoming a path to ground. AIRPAX® GFCI products offer four different current ratings: © 15A units intended for all commercial applications, indoors and out * 20A 
units for industrial applications such as cement cutting, submersible pumps, outdoor signage and vending equipment ¢ 30A units are heavy industrial types for generator applications, outdoor equipment and production and agricultural equipment 
¢ 40A units heavy industrial units with configurable trip thresholds and are hardwired in, top mounted strobe flash for fault indication * Cords are yellow (SUTW Type Cable) 


Fig. 1 — 15A Fig. 2— 15A Fig. 3 — 15A Rough Service Fig. 4 — 20A Industrial Fig. 6 — 30A Heavy Duty 


Plug Only Kit (Tri-Tap Shown) (Tri-Tap Shown) (Hardwire Shown) (Locking Shown) 
Digi-Key Price Each Sensata Digi-Key Price Each Sensata 
Fig.| Description Part No. 1 10 25 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 25 |Part No. 
15 Amp Type 4 |2' Cord Assembly, Single Tap, 240VAC, Auto Reset |723-1025-ND 168.00 159.00 144.00 |PGFI-22111 
1 | Plug, No Cord, Manual Reset 723-1000-ND 49.56 46.91 42.48 /PGFP-M11 2 Cord Assembly, Hardwire, 120VAC Manual Reset |723-1022-ND 131.88 124.82 113.04 |PGFI-1201N 
2 Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1001-ND 60.06 56.85 51.48 [PGFP-M110KYST2| | g |2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Auto Reset |723-1026-ND 143.92 136.21 123.36 |PGFI-1211N 
9 | 2 Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1003-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFP-M110KYTT2 2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Manual Reset |723-1023-ND 145.32 137.54 124.56 |PGFI-2201N 
25' Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1002-ND 87.89 83.19 75.34 /PGFP-M110KYST25 2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Auto Reset |723-1027-ND 151.76 143.63 130.08 |PGFI-2211N 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1004-ND 87.89 83.19 _ 75.34 |PGFP-MI1OKYTT25] | —T720V Wall outlet, Black, 15/20A with wall plate 723-1044-ND 26.32 24.91 22.56 |PGFR-122 
T | Plug, No Cord, Automatic Reset 723-1005-ND 51.66 48.90 44.28 |PGFP-AT1 
2 Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1006-ND 60.06 56.85 51.48 |PGFP-A110KYST2 _ 30 Amp Type 
2’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1008-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFP-A110KYTT2 2’ Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Manual Reset |723-1028-ND 256.20 242.48 219.60 |PGFI-1301N 
. 25’ Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1007-ND 87.89 83.19 75.34 |PGFP-A110KYST25 2' Cord Assembly, Locking, 120VAC, Manual Reset 723-1029-ND 260.40 246.45 223.20 |PGFI-13011 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1009-ND 87.89 83.19 _75.34|PGFP-A110KYTT25| | 6 |2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAG, Auto Reset |723-1030-ND 277.76 262.88 238.08 |PGFI-1311N 
T | Plug, No Cord, Manual Reset 723-1010-ND 54.18 51.28 46.44 |PGFI-Mo4 2' Cord Assembly, Locking, 120VAC, Auto Reset |723-1031-ND 281.96 266.86 241.68 |PGFI-13111 
2’ Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1011-ND 62.58 59.23 53.64 |PGFI-MO40KYST2 2’ Cord Assembly, Locking, 240VAC, Manual Reset |723-1032-ND 303.52 287.26 260.16 |PGFI-23011 
3 | 2 Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1012-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFI-MO40KYTT2 2 Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Manual Reset |723-1033-ND 311.22 294.55 266.76 |PGFI-2301N 
25' Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1013-ND 90.44 85.60 77.52 /PGFI-MO40KYST25 2' Cord Assembly, Locking, 240VAC, Auto Reset  |723-1034-ND 325.08 307.67 278.64 |PGFI-23111 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1014-ND 97.86 92.62 83.88 |PGFI-MO40KYTT25 2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Auto Reset |723-1035-ND 320.88 303.69 275.04 |PGFI-2311N 
1) Plug, No-Cord, Automatic Reset ; M2SSIONEIND] 52.08 49.29 44.64 |PGFI-A04 « |Rouahin Type, 120VAC, Manual Reset 723-1036-ND 247.80 234.53 212.40 [PGFS-13005 
2 Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1016-ND 62.58 59.23 53.64 /PGFI-AO40KYST2 Rough in Type, 120VAC, Auto Reset 723-1037-ND 261.52 247.51 224.16 |PGFS-13105 
2’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1017-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFI-AO40KYTT2 i 
3 | 55" Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset |723-1018-ND 90.44 85.60 77.52 |PGFI-AO4OKYST25 Rough in Type, 240VAC, Manual Reset UesgceeaND) 200.92 275.34 249.26 |PGFS-23005 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1019-ND 97.86 92.62 83.88 |PGFI-AO40KYTT25 Rough in Type, 240VAC, Auto Reset 723-1039-ND 316.68 299.72 271.44 |PGFS-23105 
Rough in Type, 3-Phase, 240VAG, Auto Reset 723-1040-ND 483.00 457.13 414.00 |PGFS-73105 
20 Amp Type 
2 Cord Assembly, Single Tap, 120VAC, Manual Reset]723-1020-ND 154.00 145.75 132.00 |PGFI-12011 _ _ 40 Amp Type 
4 | 2’ Cord Assembly, Single Tap, 240VAC Manual Reset |723-1021-ND 155.96 147.61 133.68 |PGFI-22011 __ | Configurable Type, Industrial, 120V 723-1041-ND 1844.50 1745.69 1581.00 |PGFI-1445N 
2’ Cord Assembly, Single Tap, 120VAC, Auto Reset |723-1024-ND 160.16 151.58 137.28 |PGFI-12111 Configurable Type, Industrial, 3-Phase, 208V 723-1042-ND 513.24 485.75 439.92 |PGFI-831AN 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2329 


—_tm™ _2—s.___ AVR Series UPS Systems 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION 


Tripp Lite AVR UPS Systems provide economical automatic voltage regulation 
and battery backup for PC’s, A/V systems and more. Up to 12 AC outlets plus 
tel/DSL surge protection. USB communication port works with FREE PowerAlert 
Software (web download) for unattended system shutdown. » $100,000 Ultimate 
Lifetime Insurance » 2 year product warranty 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
8 Outlets, 550VA, 300W TL371-ND 69.00 AVR550U 
12 Outlets, 750VA, 450W TL372-ND 92.00 AVR750U 
12 Outlets, 9OOVA, 480W TL373-ND 104.88 AVR900U 


Internet Office® Ultra-Compact Standby UPS Systems 


Internet Office Ultra-Compact UPS Systems provide complete power protection for your entire computer set-up, even 
power hungry peripherals. Built-in tel/DSL jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment. USB 
communication port works with FREE PowerAlert Software (web download) for unattended system shutdown. $100,000 
Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
8 Outlets, 350VA, 180W TL303-ND 43.00 | INTERNET350U 
8 Outlets, 550VA, 300W TL352-ND 59.00 | INTERNET550U 


UPS Systems 


BC Standby Series — BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery backup for home and 
small office personal computers. BC Pro® units are ideal for network workstations and hubs and feature a 
communication port and PowerAlert Software for unattended system shutdown. BCPRO600 features built-in 
RJ11 jacks for modem/fax surge protection. Diagnostic LEDs alert you to potential power problems before oz) 
damaging connected equipment. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment 

plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL approved 2 year product warranty a 
Internet Office Standby provides complete power protection for your entire computer set-up, even power 

hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment on up to 2 lines 
simultaneously. Communication port that works with PowerAlert Software for unattended system shutdown is available 
on most models. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment plugged into it. No warranty 
cards required for coverage! * UL/cUL Approved * 2 year product warranty 

OmniSmart™ Line-Interactive features automatic voltage regulation that automatically “boosts” or “cuts” incoming 
voltage to keep computers working through low voltage (brownouts) and high voltage conditions without draining 
battery power. Communication port and PowerAlert Software provide unattended system shutdown and network power 
management. Select models feature built-in RJ11 jacks for modem/fax surge protection. $50,000 Ultimate Lifetime 
Insurance covers connected equipment. * UL/cUL Approved 2 year product warranty 

VS Series Line-Interactive UPS Systems provide basic line-interactive operation at cost effective pricing. * Use the VS 
series to protect and support PCs, workstations and servers. * All VS UPS Systems feature automatic voltage regulation 
(AVR), which correct brownouts without draining battery power. * During blackouts, VS models provide reliable battery 
backup support. All VS models include built-in surge suppression and line noise filtering as well as Ultimate Lifetime 
Insurance (which covers connected equipment against surge damage for life). *A USB port and FREE PowerAlert 
Software (web download) provide automatic unattended system shutdown. * UL/cUL approved » 2 year product warranty 
OmniSmart Digital UPS System offers voltage regulation, surge suppression and long-lasting battery support for 
personal computers, home entertainment systems and media centers. » LCD display indicates input voltage, battery 
capacity and a variety of operation conditions. *8 outlets (4 UPS/surge, 4 surge only) *USB port with HID protocol 
support, cabling and PowerAlert monitoring software (Web download) * Corrects brownouts as low as 89V * $200,000 
Ultimate Lifetime Insurance (USA, Puerto Rico and Canada only) » 2 year product warranty 


SmartPro® Intelligent UPS Systems 


SmartPro UPS Systems: provide intelligent, line-interactive battery backup for 
networks and servers. SmartPro systems allow you to work through short blackouts or safely s shut down during longer 
ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. Tripp Lite’s 
PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing every type and brand of UPS on your network, from 
every manufacturer. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only). No warranty cards required 
for coverage. SmartPro Digital UPS: * LCD display indicates input voltage, battery capacity and a variety of operating 
conditions * 8 AC outlets (4 UPS, 4 surge only) * USB port with HID protocol support and complete cabling * $250,000 
Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only) » 2 year product warranty 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
SmartPro Rackmount UPS Systems 

6 Outlets, 500VA, 300W..................00 eee TL309-ND 189.00 SMARTS500RT1U 

6 Outlets, 750VA, 450W... TL289-ND 434.00 SMART750RM1U 

6 Outlets, 1000VA, 640W.. TL243-ND 567.00 SMART1000RM1U 

9 Outlets, 3000VA, 2250W . TL239-ND 1239.00 SMART3000RM2U 

14 Outlets, S000VA, 4000W.... TL317-ND 3509.01 SMARTS5000RT3U 

‘SmartPro Net UPS Systems 

6 Outlets, 1500VA, 980W.... TL290-ND 444.00 SMART1500 

6 Outlets, 2200VA, 1700W TL279-ND 879.00 SMART2200NET 

8 Outlets, 3000VA, 2400W .. ts TL280-ND 1190.00 SMARTS3OOONET 

SmartPro Digital UPS Systems 

8 Outlets, 1000VA, 500W.. TL360-ND 194.00 SMART1000LCD 

8 Outlets, 1200VA, 700W.. TL361-ND 242.00 SMART1200LCD 

8 Outlets, 1500VA, 900W.. TL362-ND 287.00 SMART1500LCD 
True On-Line UPS Systems r 7 
with Zero Transfer Time Ji_= J 


Tripp Lite gives you the benefits of zero 


Digi-K Price | Tripp Lit 
transfer time rackmount UPS protection Description Ba fia a Pee ate 
at an affordable price, These units provide 7 Quicts iqgova, 800W | TL342-ND 571.00 | SUI000xLA 


full brownout and blackout protection 


and a fully regulated output, as each unit | 6 Outlets, 1000VA, 800W TL354-ND 667.00 | SU1000RTXL2UA 
continuously conditions all power to your | 6 Outlets, 1500VA, 1200W TL355-ND 863.00 | SU1500RTXL2UA 
equipment. Full spike and surge protection | 7 Outlets, 2200VA, 1600W |TL356-ND 1265.00 | SU2200RTXL2UA 


as well as noise filtering provided by Tripp 
Lite’s double conversion on-line power. 
$250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Tower Kit with 2 Base Stands, 
Expandable from 2U to 9U 


TL344-ND 77.00 | 2-9USTAND 


Medical-Grade UPS System, 
Isolation Transformers and Power Strip 


Protect health care equipment and computers. Models include built-in isolation transformers to reduce 
cumulative leakage of all connected equipment to less than 300yA. UL2601-1 listed for use in patient 
care areas. UPS systems offer automatic voltage regulation and up to 2 communication ports. Isolation 
transformers reduce line and common mode noise. All models include hospital-grade plug and receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each _ | Part No. 
UPS System 
4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA ..[TL253-ND 442.00 | OMNISMART350HG 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
BC Personal Standby 
3 Outlets, 300VA, 175W . a TL196-ND 73.03 | BCPERS300 
3 Outlets, 450VA, 280W . 2 TL197-ND 102.88 | BCPERS450 
BC PRO Standby 
6 Outlets, GOOVA, 345W ...............0. 20 TL198-ND 139.00 | BCPRO600 
6 Outlets, 1050VA, 705W................... TL128-ND 372.00 | BCPRO1050 
Internet Office Standby 
6 Outlets, 7OOVA, 425W ................0. TL202-ND 142.64 | INTERNETOFFICE700 
Omnismart Line-Interactive 
6 Outlets, 500OVA, 300W .................665 TL175-ND 178.51 | OMNISMARTS00 
6 Outlets, ZOOVA, 425W ................. TL174-ND 256.36 _| OMNISMART700 
VS Series Line-Interactive 
7 Outlets, 800VA, 475W, Ru-11 ... TL353-ND 140.00 | OMNIVS800 
8 Outlets, 1000VA, SOOW, Ru-11 TL306-ND 159.00 | OMNIVS1000 
8 Outlets, 1500VA, 940W, RJ-45 TL307-ND 253.00 | OMNIVS1500XL 
9 Outlets, 2200VA 1600W TL357-ND 810.00 | SMART2200VS 
OmniSmart Digital UPS 
8 Outlets, 650VA, 350W . 3h TL358-ND 143.48 | OMNI650LCD 
8 Outlets, 9OOVA, 475W . TL359-ND 147.00 | OMNI9O0LCD 


KVM Switches 


KVM Switches control multiple computers with 1 keyboard, monitor and mouse console. Simple plug-and-play setup. Offers 
full compatibility with all major operating systems and support for most keyboards and mice. Features: » Adapters allow 
you to control Mac or SUN computers through any Tripp Lite PS/2 KVM Switch » Simple to use switches and adapters 
require no software or system configurations 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Port Desktop PS/2 with Two Cable: TL343-ND 79.99 B022-002-KT-R 
4 Port Desktop PS/2 with Cable ... TL345-ND 99.99 B022-004-R 
Cable for PS/2 KVM Switch, 6’.. TL346-ND 29.99 P774-006 


Line Conditioners 


Line conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods without using emergency power such 
as UPS systems. Line conditioners automatically adjust under- and over-voltages to provide safe computer-grade AC 
power meeting ANSI C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate erratic voltages coming 
into your equipment. Lifetime surge protection warranty (lightning strikes) and a full 2 year product warranty on all line 
conditioners. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
4 Outlets, 1200W TLO13-ND 172.00 LC1200 
6 Outlets, (00W TL283-ND 135.00 LS606M 
6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 
6 Outlets, 2400W TLO44-ND 385.00 LC2400 
14 Outlets, 2400W, Rackmount |TLO28-ND 499.00 LCR2400 


Isolation Transformers 
.| TL257-ND 
TL256-ND 


2 Outlets, 6’ Cord, 250W.. 
4 Outlets, 6’ Cord, 500W.. 


203.00 | IS250HG 
297.00 | ISSOOHG 


4 Outlets, 6’ Cord, 1000W. -| TL255-ND 449.00 | IS1000HG 
Power Strip 
4 Outlets, 15’ Cord, 15A............ 0. cece ec ece cence eee TL374-ND 124.00 | PS-415-HGULTRA 


120V Power Strips 


Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which multiple 
AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power strips are ideal for mounting inside rack enclosures or 
on walls, workbenches and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or factory environments. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Horizontal / Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24” Power Outlet Strip, 120V ... . | TL206-ND 79.00] PS2408 
12 Outlets, 36” Power Outlet Strip, 120V.. TL207-ND 85.00) PS3612 
16 Outlets, 48” Power Outlet Strip, 120V.. TL208-ND 90.00} PS4816 
20 Outlets, 60” Power Outlet Strip, 120V.. TL318-ND 99.00} PS6020 
24 Outlets, 72” Power Outlet Strip, Surge, Metal Case, On/Off Light, Gray... | TL819-ND. 99.00] SS7619-15 


Rackmount Power Strips 


12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 120V . | TL213-ND 69.00] RS-1215 

12 Outlets, 19” Rackmount Surge Strip, 450 Joules, 120V TL262-ND 79.00) DRS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 20A, 120V...... TL265-ND. 86.42) RS-1215-20 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 15A, 120V, R/A Receptacles. TL266-ND 69.00) RS-1215-RA 
16 Outlets, 48” Surge Power Strip, 450 Joules, 120V TL274-ND 85.00] SS7415-15 


PDU Series Rackmount — Power Distribution Strips 
8 Outlets, Digital Current Display, 2-12ft. Cords, 15A ...................- TL369-ND 


579.00] PDUMH15AT 


13 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 20A, 120V, Locking Plu TL297-ND 250.00} PDU1220T 
13 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 15A ................ TL365-ND 177.00) PDUMH15 
14 IEC-320 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 16A, 100-240V. TL270-ND 260.00} PDU12IEC 
16 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 15A .... TL366-ND 165.00} PDUMV15 
16 Outlets, Digital Current Display, 2-12ft. Cords, 20A . .. | TL370-ND 745.00| PDUMH20AT 
20 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 20A .... .. | TL367-ND 219.00} PDUMV20 
32 Outlets, Digital Current Display, 2-10ft. Cords, 40A . . | TL368-ND 466.00} PDUMV40 


ISOBAR® Rackmount Surge Suppressors 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space- 
saving rackmount configurations. Exclusive isolated filter banks eliminate 
interference between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase 
protection for more sensitive devices. Complete surge, spike and line noise 
protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


26 BS BS CO OG) 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
12 Outlets, 15’ Cord, 750 Joules .. TLO27-ND 215.25 IBAR12 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules. TL227-ND 195.00 IBAR12ULTRA 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, 20A . TL282-ND 230.73 IBAR12/20ULTRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2330 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a _  __ 
e . PowerVerter® DC-to-AC Inverters 
TRIPP-LITE ISOBAR Premium Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette lighter 
POWER PROTECTION Surge Suppressors plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. Peak Power models are able 
Iw» _—___ to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high start-up 
current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power tools and 
ISOBAR is the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive isolated filter banks eliminate microwaves. APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully regulated 
interference between connected equipment. Only ISOBAR provides: * Superior RFI/EMI noise suppression * “Cascade output. These units automatically sense and switch AC between line power and battery power. 
Circuitry” to increase protection for more sensitive devices * Surge Suppression up to 13,000 amp spikes * Rackmount A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage becomes available. 
model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications * Up to 24 active filtering components » Meets IEEE 587 A and Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 
B Specifications * Less than 5 nanosecond transient response time. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance covers 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. Digi-Key Price Tripp Lite 
Th 5 aT Description (H x W x D) Part No. Each Part No. 
igi-Key rice ripp Lite 
Description Part No. Each Part No. Ultra-Compact Inverters 
2 Outlets, 6' (1.83m) Cord ; TLO03-ND 59.05 | IBAR2-6 150W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.65” x 3.6” x 5.6” TL295-ND 45.00 | PV150 
TOE sem CO Oe OED LES eae Line Coat, TR TERGIE ‘ace. | IScBARGLLSRA 375W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 1.75" x 4.5" x6” TL296-ND 72.00 | PV375 
6 Outlets, 6 (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO77-ND 104.95 ISOBAR6ULTRA 1000W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 6” x 12.5” TL225-ND 308.00 PV1000HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED TLO78-ND 116.95 | ISOBARSULTRA 1800W, 4 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 10” x 10.5” TL226-ND 430.00 | PV1800HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Remote Power Switch TLO50-ND 146.02 ISOBAR8RM 
4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Modem/Fax TLOO9-ND 99.95 | ISOTEL Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
750W, 2 Outlets, 7” x 8.75” x 9” TL100-ND 255.00 PV750FC 
Power Stri nd Sur S r rs with 1250W, 2 Outlets, 7” x 8.75” x 9” TL364-ND 402.00 PV1250FC 
O' el psa urge suppressors 2000W, 2 Outlets, 6.5” x 8.5” x 12” TL148-ND 650.00 | PV2000FC 
Hospital-Grade Receptacles and Plug APS Prenikin inverters with Charger 
Features: oH a 
* Ideal choice where durability and reliability are required * Rugged all- T50W, 2 Outlet, 7 ae x10 TELOS-ND 439.00 APS750 
metal housing * Mounting keyhole slots/flanges 1250W, 2 Outlets, with Charger, 7” x 8.75” x 9” TL104-ND 616.00 APS1250 


Note: Not for use where NEC requires hospital-grade receptacles. 


Precision — Regulated DC Power Supplies 


Features: * Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled 
on 7 amp and larger models » Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value * High quality filtering 
provides for very low ripple/low noise operation * Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for 


continuous use and long life of the unit 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Application Part No. Each Part No. 
13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players TL185-ND 38.00 PR3 
13.8VDC, 4.5A | CBs, Car Tape Players TL195-ND 49.00 PR4.5 
13.8VDC, 7A Single Side-Band CBs, Car Stereos TL186-ND 60.00 PR7 
13.8VDC, 10A | 30W Transmitters, 2-Way Radios TL187-ND 90.00 PR10 
13.8VDC,12A | 40W Transmitters, 2-Way Radios TL188-ND 97.00 PR12 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios TL272-ND 152.00 PR20 
13.8VDC, 25A | 75-100W Ham, Commercial Radios TL190-ND 197.00 PR25 
13.8VDC, 30A | 125W Ham, Commercial Radios TL273-ND 204.00 PR30 
13.8VDC, 40A | 150-200W Ham, Commercial Radios TL191-ND 253.00 PR40 
13.8VDC, 50A | 225W Ham, Commercial Radios TL192-ND 292.00 PR50 
13.8VDC, 60A | 250-300W Ham, Commercial Radios TL241-ND 343.00 PR60 

USB Battery Charger 

Features: * Dual and single charging modes provide both normal and rapid battery 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Surge Suppressors 
6 Outlets, 790 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing TL258-ND 92.00 | SPS-615-HG 
6 Outlets, 940 Joules, 15' Cord, 12A, Metal Housing TL281-ND 117.00 | ISOBAR6ULTRAHG 
Power Strips 
4 Outlets, 15' Cord, 9" Power Strip, 154 TL311-ND 74.00 | PS-415-HG 
6 Outlets, 6' Cord, 14" Power Strip, 15A TL312-ND 81.00 | PS-606-HG 
6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic TL260-ND 86.00 | PS-615-HG 
Economy Surge Suppressors 
Protect all com- Digi-Key Price | Tripp Lite 
puters and home Description Part No. Each | Part No. 
office slactronics Protect It!™ Surge Suppressors 
against damaging 7 
surges, spikes and 4 Outlets, 390 Joules, 4’ Cord TL313-ND 11.49 | TLP404 
line noige. Select 6 Outlets, 250 Joules, 2’ Cord TL229-ND 9.99 | TLP602 
Protect It!™ Surge 6 Outlets, 720 Joules, 4’ Cord TL264-ND 12.99 | TLP604 
Suppressors offer 7 Outlets, 750 Joules, 6' Cord TLO83-ND 20.99 | STRIKER 
space saving right 7 Outlets, 1000 Joules, 12’ Cord TL263-ND 26.99 | TLP712 
angle plugs, transformer friendly | 7 Outlets, 2350 Joules, 7’ Cord TLO85-ND 27.99 | SUPER7 
designs and up to 2350 joules of | 8 Outlets, 1900 Joules, 8’ Cord TL275-ND 35.99 | TLP808 
surge absorption. Up to $75,000 —_| Spike Stik, 6 Outlets, 360 Joules, 6' Cord TLO26-ND 29.99 | STIK 
Ultimate Lifetime Insurance. Super 8, 8 Outlets, 1200 Joules, 8' Cord TLO11-ND 49.20 | SK6-6 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers 
and home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. 
The Traveler™ model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any 
briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 
joules of surge absorption. Up to $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs TLOO8-ND 25.95 | TRAVELER 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs TL276-ND 59.95 | ULTRABLOK428 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules TLOO02-ND 48.51 | ISOBLOK2-0 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RJ11 Jack TLO80-ND 69.95 | ULTRAFAX 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 
Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. 
Protects I/O and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. 


Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 
Protected Type Part No. Each Part No. 
1-8 RJ45 TL320-ND 28.99 DNET1 
4,5 and 3,6 RJ11/RJ45 TL154-ND 32.50 DTEL2 
1-9 and chassis DB9 Serial TL151-ND 24.50 DBO 


Modem/Fax and Multimedia 
Surge Suppressors 


Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia equipment 
against damaging surges, spikes and line noise. Select models offer space saving right angle plugs, 
transformer friendly designs up to 3690 joules of surge absorption. Modem/fax, coaxial and or 
Ethernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 870 Joules, 4’ Cord, 1 In/1 Out RU11 TL230-ND 15.49 TLP6O4TEL 
7 Outlets, 1680 Joules, 6’ Cord, 2 In/2 Out Coax, 1 In/1 Out RJ11 TL348-ND 42.99 HT706TSAT 
7 Outlets, 1080 Joules, 6’ Cord, 1 In/1 Out Coax TL347-ND 34.99 HT706TV 
7 Outlets, 2470 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL105-ND 35.99 SUPER7TEL 
7 Outlets, 1270 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL299-ND 27.99 TLP707TEL 
8 Outlets, 2820 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL232-ND 44.99 TLP808TEL 
8 Outlets, 3690 Joules, 10’ Cord, 2 RU11/Coax./Ethernet TL234-ND 69.99 TLP810NET 
10 Outlets, 2395 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL300-ND 55.99 TLP1008TEL 


charging * USB port adds connection capability for any USB peripheral «2 status 
LEDs indicate the batteries are fully charged and ready for use * Multiple battery 
design accommodates both AA and AAA NiMH batteries »* Auto-off control is 
designed to automatically shut the charger off to avoid overcharging the batteries 
+ Includes two AA and two AAA NiMH batteries 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
Rapld USB Recharger .ccic..ccccctenaasccecivisaaberdiavnaiaicicnan TL363-ND 39.95 IN3006CG 


Wh LBER = TRIPP-LITE Power Strips 


Features: * Economical outlet strips wherever you need them Variety of models for 
home office/small office computers and other electronic equipment * Seamless steel 
case with baked-on finish on select models 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | PartNo. 
3 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL322-ND 22.00 | 3SP 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL337-ND 24.00 | UL603CB-6 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL323-ND 18.85 | 4SPDX 
5 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs TL321-ND 20.00 | 602 
5 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs TL324-ND 29.00 | 602-15 
6 Outlets, 4’ Cord, Plastic Case, On/Off Switch, Gray with Tabs TL333-ND 10.00 | PS6 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL326-ND 30.00 | 6SP 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Switch, Beige with Tabs TL325-ND 17.31 | 6NX6 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL327-ND 22.69 | 6SPDX 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL328-ND 29.23 | 6SPDX-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL335-ND 37.00 | UL24CB-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL336-ND 38.00 | UL24RA-15 
6 (20A) Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL338-ND 87.00 | UL620-15 
9 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL334-ND 41.00 | UL17CB-15 
10 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL339-ND 59.00 | UL800CB-15 


Surge Suppressors 


Features: 

* Economical surge suppressors protect against damaging surges, spikes and line noise 
Variety of models for home office/small office computers and other electronic equipment 
* Seamless steel case with baked-on finish 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL331-ND 23.00 PM6NS 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL332-ND 21.00 PM6SN1 
6 Outlets, 600 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL329-ND 45.00 DG115-SI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DIGI-KEY° PARTS KI 


Digi-Key® Capacitor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key® Fuse Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic Littelfuse 467 Series 0603 Lead Free Fast Acting Fuses 
KG Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) — 10 each of 14 fuses (140 total pieces) — ROHS Compliant.................... 467-KIT-ND 99.95 
ROHS COMPHAING 2c oe Le Se cesta ee uci AL P900-KIT-ND 34.95 Littelfuse 466 Series 1206 Lead Free Fast Acting Fuses 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 10 each 15 fuses (150 total pieces) — ROHS Compliant....................... 466-KIT-ND 89.95 
M-Series - 10 each of 17 popular values (170 total pieces) — Littelfuse 154 Series Nano2 SMT Fast/Slo-Blo® Fuses 
RoHS Compliant.. M-KIT-ND 69.95 5 each 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant.......................06 154-KIT-ND 149.95 
NHG-Series - 10 each of 18 ! lue (180 total pit =_ 
: weiss ae OE lnanulat vale (APC soreness) ee go.5 | | tittetse 2511/4731 Series PICO Il Fasy/Sio-Blo® Axil Fuses 
fe] OMPHAME, ...2 cece cece ete e ester ee eens ence eseea econ eeeneeneee as 5 each 18 fuses (90 total pieces) — Kit does not come with a kit box — 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic ROHS COMPNANE. 5 ssid oes insides a tednd odes ig iMtécesasanen ee deste nad 251L-473L-KIT-ND 99.96 
KA-Series - 10 each of 16 popular values (160 total pieces) — Littelfuse 216P Series Fast Acting Hi-Breaking 5x20mm Fuses 
ROHS Compliant icc siisiscscccsstsacecsntsuvnsicsssevitiomeanaasanncaseeinds P835-KIT-ND 29.95 5 each 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant....................000.. 216P-KIT-ND 459.97 
Panasonic Stacked Metal Film Littelfuse 217P Series Fuse Fast Acting 
V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces).............. P4542-KIT-ND 49.95 5 each of 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant..................... 217P-KIT-ND 39.95 
V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) — = = ® 
ROHS Compliant..........0cccccccscscesescesesvesesvesesveseseesesvevesesees P4700-KIT-ND 49,95 | | Littelfuse 218P Series Fuse Slo-Blo : 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant..................... 218P-KIT-ND 89.95 
Panasonie Metal Fllm|(interierence:Suppresstrs)) Littelfuse 257/297 Series Mini and ATO Blade Fuses 
X-Y Series - 10 each of 10 popular values (100 total pieces)..................22.5 P4650-KIT-ND. 59.95 5 each 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant.................0+.02+-+- 957-297-KIT-ND 33.95 
Panasonic Metallized Polyester Littelfuse 312P Series Fast Acting 3AG Fuses 
E-Series - 10 each of 14 popular values 5 each 28 fuses and 10 each 2 fuse clips (160 total pieces) — 
and 30 pieces of #22104 (170 total pieces)... E-KIT-ND 59.95 ROHS Compliant ........0000.. 000000 ccccvv cece cece ceeeee ee ceeeeeeeeees 312P-KIT-ND 109.96 
Panasonic 0402 Chip Ceramic Littelfuse 313P Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 
NPO Series - 10 each of 28 popular values (280 total pieces) — 5 each 34 fuses and 10 each 2 fuse clips (190 total pieces) — 
ROHS Compilantt cc ssisiicanees snesnecens wywcssemetiinucsiavaucsaaneneie PCC13-KIT-ND 49.95 ROHS Compliant............0...20. cece 313P-KIT-ND 89.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) ................2... PCC14-KIT-ND 45.95 Wickmann Fuses — RoHS Compliant 
Panasonic 0603 Chip Ceramic 10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces)......... WKO0113-KIT-ND 124.76 
NPO Series -10 each of 30 popular values (300 total pieces) — 10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces)... WKO0116-KIT-ND 142.91 
ROHS Compliant ......0..0.0.0000000cccccccevecsesceteseeteceescsesteseeeeee PCC9-KIT-ND 29.95 10)'each:ot 7 populat tuses and 20 of-TEs:fuseholder'(190 total pieces)... TSCM Mts Asie] 
X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) ........... PCC15-KIT-ND 29.95 at ae = = 
= 
Siiucsaiceinieaiearune Digi-Key” Potentiometer Kits 
NPO Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) — Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
RoHS Compliant... PCC7-KIT-ND 29.95 for easy storage and quick access. 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .. PCC16-KIT-ND 29.95 Digi-Key rica 
Panasonic 1206 Chip Ceramic Description Lets Engl 
NPO Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces)..................... PCC17-KIT-ND 89.95 Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version 
10 each of 14 popular values (140 pieces) — ROHS Compliant................ DXA-KIT-ND 29.95 
Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitor 
XBR Series - 20 each of 20 popular values (400 total pieces) — Panasonic SMT Trimmer 
ROHS Compliant sci. stsscszscdsancassssstitiaaasacebansaasdnasvarnavadens PCC18B-KIT-ND 49.95 P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pieces)...............ssesececeeeees P1D-KIT-ND 43.95 
P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) ...............0... eee P1E-KIT-ND 43.95 
Panasonic 0201/0402 High-Q (MLCC) Chip Ceramic 
0201/High-Q Series - 20 each of 21 popular values (420 total pieces) — =o = = 
ee ad ena AC pocisaarno | 59.00 Digi-Key’ Resistor Kits 
0402/High-Q Series - 20 each of 30 popular values (600 total pieces) — Conveniently packaged 
ROHS Compllatit sc. seisiszscocsshcsicexessiseresecsvianioesdaesigursaesioiant PCC20-KIT-ND 59.00 into bags per value. 
Digi-Key Price 
Per ry HE Description Part No. Each 
Digi-Key® Serial EEPROM Kits 2 
, : : ‘ . eZ Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide ee ; r 
é 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSMI1L-ND 189.00 
for easy storage and quick access. 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) — ROHS Compliant . | RSM2L-ND 189.00 
Digi-Key Price 50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) ............0...00. ees RSMS3L-ND 189.00 
Description Part No. Each 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .. . RSMA4L-ND 189.00 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. . RSMS5L-ND 189.00 
Microchip Serial EEPROM Kit 
Low-Density — 3 pieces each of parts 24AA01-I/PDK, 25AA040-I/P and Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
93AA46B-I/P (9 total pieces) — ROHS Compliant.................:0:0c0ce SEEPROM1-KIT-ND 17.95 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces) ............ CR7A-KIT-ND 89.95 
; ; ; ; 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces). CR7-KIT-ND 169.00 
Imieroehin Sarlal EERROM Kit 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)............ | CR8A-KIT-ND 89.95 
Mid-Density.—"'3 pieces each ofiparis: 244416: 25AA0808-¥/P and 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) ......... CR8-KIT-ND 169.00 
Q3AA66C-I/P (9 total pieces)................ ccs cece eee eee eeeeee ee eeseeeeeeeeaeee SEEPROM2-KIT-ND 17.95 
qaictouids Sala EEPROING Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
ps i on ne it st anenetcean ee ictiarant 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) ...........s.cseseeseesseseess RSM1H-ND 429.00 
i eae Eee neal a ; an 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces)............sssesssesseesseeees RSM2H-ND 429.00 
Q3AA86C-I/P (9 total pieces)................ cc eee eeeeeee eee ee eee ee eeeeeeeeeeeaeee SEEPROMS3-KIT-ND 19.95 . 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces)... RSM3H-ND 129.00 
Microchip Serial EEPROM Kit 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) RSM4H-ND 129.00 
Combo Kit — Contains everything in the Low-Density, Mid-Density 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. . RSM5H-ND 129.00 
and High-Density Kits (27 total pieces) ...........0.. 00. ccee eee eee ee eee eee eens SEEPROM4-KIT-ND 29.95 : : 2 
§ Does not come with plastic box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGI-KEY°® PARTS KITS cont.) 


eee iz Ss Digi-Key Price 
Digi-Key® Resistor Kits (cont, Description Part No. Each 
Conveniently packaged Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/4 Watt 
into bags per value. 10 each of values .109 ~10.0 (500 pieces) — ROHS Compliant... RL1220SF-1-KIT-ND 19.95 
Digi-Ke Price Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/3 Watt — ROHS Compliant 
Daseriution pee fice Each 10 each of values 120 ~ 1000 (120 pieces) .. RP2012SF-1-KIT-ND 13.95 
P z 10 each of values .100 ~ 100 (250 pieces)... RP2012TF-1-KIT-ND 29.95 
Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Susumu 0805 2% SMD Resistor, 1/4 Watt 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 places) . one Sid ty) 85.95 10 each of values .0220 ~ 100 (300 pieces) — RoHS Compliant.............. RL1220SG-1-KIT-ND | 15.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces). CR5-KIT-ND 129.00 ; - 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)............ | CR6A-KIT-ND 85.95 | | Yageo 5% Carbon Film, 1/6 Watt — RoHS Compliant ; 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces)......... CR6-KIT-ND 129.00 5 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) aces RS112-ND 16.96 
5 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910k (360 total pieces) . . | RS212-ND 16.99 
Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 200 each of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pieces) .... RSE200-ND 409.00 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSM1CA-ND 119.95 Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt — RoHS Compliant 
200 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces, SNM) 299.00 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) .. RS125-ND 14.95 
50 each of values 100 ohm to $76 ohim (4,800 pieces)... Set) de 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910k0 (360 total pieces) RS225-ND 14.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) . RSM2C-ND 299.00 200 ea. of all 169 standard values 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces)... RSQ200-ND 239.00 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) — ROHS Compliant RSM3CA-ND. 119.95 ; ; 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces)..............e.ce00- RSM3C-ND 299,00 | | Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt — RoHS Compliant ; 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) — RoHS Compliant RSM4CA-ND 119.95 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) os RS150-ND 16.95 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces), RSM4C-ND 299.00 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910kQ (360 total pieces) RS250-ND 16.95 
. é : : 200 ea. of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pi ea RSH200-ND 335.00 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) — RoHS Compliant ......... | RSMSCA-ND 119.95 PaO AE Runenee oa (82,200 total pieces) 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces)............0..... eee RSM5C-ND 299.00 Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt — RoHS Compliant 
= 5 7 a 5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) ..................0:0020e RS1X-ND 29.95 
Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces) RS2X-ND 29.95 
50 each of every other value'from:10, 12, 16 etc 10M (9,050 pieces) — 5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) ... RS3X-ND 29.95 
RoHS Compliant CR3A-KIT-ND 79.95 5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) ... _ | RS4X-ND 29.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR3-KIT-ND 129.00 5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) .............0..cccccscecseeeees RS5X-ND 29.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR4A-KIT-ND 79.95 = : 7 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR4-KIT-ND 129.00 Li ta re cha Lichinaen Senne naa 
Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) RS201-ND 26.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) ...............00ececeeeeeeeeee RSM1FA-ND 129.95 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) .. RS301-ND 26.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces) .. RSM1F-ND 299.00 Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt — RoHS Compliant 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces)... RSM2FA-ND 129.95 5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (256 total pieces) ..............ccs0ee004 RS102-ND 29.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) RSM2F-ND 299.00 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces)... RS202-ND 29.95 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces). .. RSM3FA-ND 119.95 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) RS302-ND 29.95 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces). RSM3F-ND 299.00 Yaoso 5% Wirewound Rectangular. § Watt RoHS G fiant 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .. RSM4FA-ND 429.95 . ahiek Gales 0.20 chin ra Tot aha (60 nieces) ‘ompian ReTGeA 465 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) RSM4F-ND 299.00 4each of values 10 ohm to O41 ohm (96 pieces) ‘a RS205-ND 30.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. RSM5FA-ND 129.95 4 each of values 10 ohm to 91 ohm (96 pieces) ... _ | RS305-ND 32.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces), RSMSF-ND 299.00 3 each of values 100 ohm to 2.0K (96 pieces) ...........cc.ccecsccseseseeseeesees RS405-ND 32.95 
Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces) CRIA-KIT-ND 79.95 2 each of all 10 watt resistor values (168 total pieces) — ROHS Compliant... | RS110-ND 72.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR1-KIT-ND 129.00 : eas F : 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR2A-KIT-ND 79.95 eee ee Bs Maat ” Chip Resistor Assortments, 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR2-KIT-ND 129.00 ae a alice : Goakin — 0 ohm (860 total pieces mu ioe 
Susumu 0201 .5% SMD Resistor, 1/20 Watt 50 each of values 100 ohm to 910 ohm (1,100 pieces)... PHL2-KIT-ND 25.95 
10 each of values 470 ~ 8.2KO (150 pieces) — RoHS Compliant ............. RROSOGPD-1-KIT-ND | 9.95 2 bet _ ie aE an : a ai oan ae * Be ae 
Susumu 0402 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt — ROHS Compliant 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (1,600 pieces) .. PHLS5-KIT-ND 39.95 
10 each of values 100 ~ 820 (190 pieces) ... RRO510RD-1-KIT-ND 4.95 er ; ; 
10 each of values 1000 ~ 4.3KQ (400 pieces) .... | RROS10PD-1-KIT-ND 9.95 we suede pe ia Chip Resistor Assortments, 
10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ (330 pieces)............ 00... ceeeeeeeeeee eres RRO510PD-2-KIT-ND 7.95 50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,100 total pieces) ............csee-0+- PHH1-KIT-ND 19.95 
Susumu 0402 1% SMD Resistor, 1/6 Watt 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,650 total pieces) .. PHH2-KIT-ND 79.95 
10 each of values .100 ~ 470 (330 pieces) — RoHS Compliant............... RP1005SF-1-KIT-ND | 59.95 Ps coat a bate tan one fe STEROn AG Letina ee ae 
Susumu 0603 .05% SMD Resistor, 1/16 Watt — RoHS Compliant 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) .. PHH5-KIT-ND 79.95 
10 each of values 470 ~ 7500 (300 pieces) ...........:cecceeseseeeeseseeseeeeees RG1608NW-1-KIT-ND | 175.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHH6-KIT-ND 79.95 
10 each of values 8200 ~ 13KQ (300 pieces)... RG1608NW-2-KIT-ND | 175.95 Yageo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 
10 each of values 15KO ~ 270KQ (310 pieces) .. RG1608NW-3-KIT-ND | 175.95 1/8 Watt — RoHS Compliant 
a . = . 50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces) .. PHC1A-KIT-ND 79.95 
ss va ie on eae NG rea RoHS Compliant Bree eres -_ 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces) PHC1-KIT-ND 169.95 
each of values 15.4KO ~ 75K (500 pieces). AKI 59.95 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) .. PHC2A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ (370 pieces) .. RROS16PB-5-KIT-ND | 49.95 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHC2-KIT-ND 169.95 
Susumu 0603 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt — RoHS Compliant 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) ... PHC3A-KIT-ND 79.95 
. . MAR ai euAary 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces)... PHC3-KIT-ND 169.95 
. ne : so ie preneel scue saga ei sae hes See Ht 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) PHC4A-KIT-ND 79.95 
JOieach of val nnd o 5 : os. RROB16PD-2-KIT-ND 1 9 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHC4-KIT-ND 169.95 
each of values 8200 ~ 4.75K0 (500 pleces Panu 5.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) ..... PHC5A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 4.87K0 ~ 18.0K0 (500 pieces)... RROB16PD-3-KIT-ND | 15.95 200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHC5-KIT-ND 169.95 
10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ (500 pieces) . RRO816PD-4-KIT-ND 15.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .... . | PHC6A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ (390 pieces) .. RR0816PD-5-KIT-ND 12.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces)................ PHC6-KIT-ND 169.95 
Susumu 0603 1% SMD Resistor, 1/5 Watt Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 
10 each of values .109 ~ 680 (350 pieces) — ROHS Compliant............... RP1608SF-1-KIT-ND 49.95 1/4 Watt — RoHS Compliant 
- : 50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces) .. PHF1A-KIT-ND. 125.95 
Susumu 0805 .05% SMD Resistor, 1/10 Watt — RoHS Compliant 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces) PHF1-KIT-ND 239.95 
10 each of values 470 ~ 9100 (320 pieces) .. RG2012NW-1-KIT-ND | 199.95 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) ... PHF2A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 1.0K ~ 20K0 (320 pieces) RG2012NW-2-KIT-ND | 199.95 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHF2-KIT-ND 239.95 
10 each of values 22KQ ~ 470KQ (330 pieces) .. RG2012NW-3-KIT-ND | 199.95 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces) .. PHF3A-KIT-ND 125.95 
5 5 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces). PHF3-KIT-ND 239.95 
Susumu 0805 .5% SMD Resistor, ino Watt — RoHS Compliant 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) .... PHF4A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 100 ~ 910 (390 pieces) ... RR1220QD-1-KIT-ND 12.95 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHF4-KIT-ND 239.95 
10 each of values 1000 ~ 1.6K (500 pieces) RR1220PD-1-KIT-ND 15.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) .... PHF5A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ (500 pieces)... RR1220PD-2-KIT-ND 15.95 200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHF5-KIT-ND 239.95 
10 each of values 6.04KO ~ 24.3KQ (500 pieces). . RR1220PD-3-KIT-ND 15.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHF6A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 24.9KO ~ 110KO (500 pieces) .. RR1220PD-4-KIT-ND 15.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces’ PHF6-KIT-ND. 239.95 
10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ (310 pieces)... RR1220PD-5-KIT-ND 9.95 § Does not come with plastic box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DIGI-KEY® PARTS KITS (cont.) 


ese . 7 Digi-Key Price 
Digi-Key® Resistor Kits (cont) Description Part No. Each 
ientl k: d Building Fasteners Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, 
Conveniently package lock washers and flat washers in each of the following kits: 
into bags per value. Metric Phillips, Zinc Plated - (1,400 total pieces) .. 1605-KIT-ND 59.95 
Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) .. 1606-KIT-ND 99.95 
ae Digi-Key Price CW Industries Switches 
Description Part No. Each Various quantities of 14 switches (120 total pieces).............ccceceeceeeeeesee SW-KIT-ND 69.95 
Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 
1/16 Watt — RoHS Compliant 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing) — RoHS Compliant... . STA-KIT-ND 10.95 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces) ... | PHJ1A-KIT-ND 45.95 Diodes SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces).. | PHJ1-KIT-ND 85.95 10 each of 18 popular diodes (180 total pieces) ..........0.....cceccceceeeeeeeee BZX2-KIT-ND 45.99 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces) ... | PHJ2A-KIT-ND 45.95 ECS, Inc. Crystals 
200 each of values 1-1, 2:2, 8.8, 4.8 ohm ete, to 680K ohm (10,200 pieces)... BOERNE 85.95 3 each of 27 popular crystals (81 total pieces).............sscssscesesssesseseees XC-KIT-ND 169.00 
Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, Fairchild General Purpose Diode Kit 
1/10 Watt — RoHS Compliant 10 of 13 popular values (130 total pieces) — ROHS Compliant................ DIODESKITFS-ND. 13.00 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHG1A-KIT-ND 49.95 Fairchild LVX Series Kit 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces)... | PHG1-KIT-ND 89.95 5 of 6 popular values (35 total pieces) — ROMS Compliant.................... LVKIT-ND 50.00 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) ... | PHG2A-KIT-ND 49.95 Fairchild FXL Series Kit 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)...... PHG2-KIT-ND 89.95 5 of 9 popular values (145 total pieces) — RoHS Compliant.................-. FXLKIT-ND 50.00 
Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, Hamlin Magnetic Switches — RoHS Compliant 
1/8 Watt — RoHS Compliant Various quantities of 18 switches (22 total pieces) HE1-KIT-ND 69.95 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces) ... | PHATA-KIT-ND 59.95 1 each of 18 switches (18 total pieces) .. HE2-KIT-ND 49.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (14,600 total pieces).. | PHA1-KIT-ND 109.95 Johnson Components Plugs and Jacks 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHA2A-KIT-ND 59.95 10 each of 15 popular plugs and jacks (150 total pieces)................cccc00008 J100-KIT-ND 76.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (14,400 pieces)...... PHA2-KIT-ND 109.95 5, 
Mallory Sonalert SMD Buzzer Kit 
Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 2 each of 12 popular values (24 total pieces) — ROHS Compliant............. 458-KIT-ND 60.00 
1/4 Watt — RoHS Compliant MCC (Micro Commercial Components) Schottky Diodes 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHE1A-KIT-ND 59.95 10 each of 13 i | 130 total pi — RoHS Ci liant SCHOTTKYKIT-MCC-ND| 63.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces)... | PHE1-KIT-ND 109.95 2h Of 13 populat values (180 total pleces) — Res Compliant 1.2.5». : 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) ... | PHE2A-KIT-ND 59.95 mee lets poner eomponents) (omnall Signal lade tcf TADERORENE beige 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHE2-KIT-ND 109.95 each of 26 popular values (260 total pieces) — ROHS Compliant .........- ; 
: : 5 . 5 MCC (Micro Commercial Components) Zener Diodes 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 10 each of 15 popular values (150 total pieces) — ROHS Compliant .......... ZENER SMD KIT-ND 38.95 
for easy storage and quick access. MCC (Micro Commercial Components) Transient Voltage Suppressors 
10 each of 15 | li 150 total pi — ROHS Ce fiant .... TVSKIT-MCC-ND 44.95 
Susumu 0402 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt cc (ce Sarees Tomponens) Su 2 bes ddd 
40 each of 81 values (3240 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1005PB-KIT-ND 366.30 10 each of 16 popular values (150 total pieces) — ROHS Compliant .......... TRANSKIT-MCC-ND 17.50 
Susumu 0402 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt MCC (Micro Commercial Components) ESD Kit 
60 each of 97 values (5820 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1005PD-KIT-ND 183.15 10 each of 9 popular values (90 total pieces) — ROHS Compliant............. ESD-MCC-KIT-ND 14.95 
Susumu 0603 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt NXP Biss Transistor Kit : ; 
40 each of 91 values (3640 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1608NW-KIT-ND | 921.30 25 each of 17 popular values (425 total pieces) — ROHS Compliant .......... NXPBISS1-KIT-ND 39.99 
ST - - NXP Schottky Diode Kit 
Susumu 0603 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 25 each of 18 popular values (450 total pieces) — ROHS Compliant .......... NXPMEGA1-KIT-ND 39.99 
40 each of 93 values (3720 pieces) — ROHS Compliant. . SSM1608PB-KIT-ND 183.15 7 7 7 7 
ST Microelectronics R/R Low Power Operational Amplifiers 
Susumu 0603 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 5 each of 16 popular values (80 total pieces) .............0...0.. eee 497-8000-KIT-ND 120.00 
60 each of 125 values (7500 pieces) — ROHS Compliant ...................... SSMO0816PD-KIT-ND 183.15 ST Microelectronics 74V/74LX SMD IC’s 
10 each of 18 | li 180 total pisces) ..............--eceeeesseeeeeeeen es 497-8001-KIT-ND 40.95 
Susumu 0805 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 7 fea foe. al pieces) 
40 each of 97 values (2880 pieces) — ROHS Complfant......2-.-.00:sseses SSUEUA MAS 5 each of 9 popular values (45 total pieces) ...........s.scsececeveseeseseeveeees 497-8004-KIT-ND 400.00 
Susumu 0805 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt ST Microelectronics NPN/PNP Transistor 
40 each of 105 values (4200 pieces) — RoHS Compliant ... SSM2012PB-KIT-ND 183.15 5 each of 22 popular values (110 total pieces)............0000:::::::cceeeeeeeeees 497-8005-KIT-ND 75.00 
Susumu 0805 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt ST Microelectronics Schottky Diodes 
60 each of 161 values (9660 pieces) — ROHS Compliant .................0.-+- SSM1220PD-KIT-ND 183.15 5 each of 9 popular values (45 total pieces) .............0... eee 497-8006A-KIT-ND 6.95 
==> = = ST Microelectronics Schottky Diodes 
Susumu 0805 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 5 each of 11 popular values (55 total pieces) ..........0..c0.ccccscceseeseeeeeeeee 497-8006B-KIT-ND 44.95 
40 each of 31 values (1240 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1220-KIT-ND 109.15 ST Microelectronics Schottky ESD Protective Diodes 
Susumu 0815 1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1 Watt 5 each of 15 popular values (75 total pieces) — ROHS Compliant............. 497-8009-KIT-ND 64.95 
30 each of 20 values (600 pieces) — ROHS Compliant . SSM3720W-KIT-ND 90.65 ST Microelectronics Diodes 
5 each of 18 | I 90 total pi — ROHS Ci NANG a cdesecenss 497-8010-KIT-ND 30.95 
Susumu 0830 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 2 Watt st Tioletronis Suluhig MDS ke ompisn 
30 each of 16 values (480 pieces) — ROHS Compliant......................... SSM7520W-KIT-ND 127.65 10 each of 10 popular values (100 total pieces) . 497-8007-KIT-ND 93.95 
= .- 7 iat! = 
Digi-Key’ Thermistor Kits Digi-Key?” Inductor Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. for easy storage and quick access. 
a : Digi-Key Price 
Digi-Key Price anti 
Deserintlon Part No. Each Description Part No. Each 
Keystone Thermistors Susumu 0402 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
PTC - 2 each of 6 popular thermistors (12 total pieces) ... KCPTCt-KIT-ND 24.18 40 each of 28 values (1120 pieces) — RoHS Compliant....................... SSMH1005-KIT-ND 72.15 
Susumu 0603 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
40 each of 25 values (1000 pieces) — ROHS Compliant. .... | SSMT0816-KIT-ND 90.65 
== .- . 
Digi-Key® Miscellaneous Kits a ; 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Digi-Key LED Kits 
for easy storage and quick access. Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each Digi-Key Price 
- - Description Part No. Each 
3M Heatshrink Precut Lengths — ROHS Compliant 
FP-301 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces). . FP-KIT-ND 18.95 ROHM LED 5MM Multi Color 
VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) VFP-KIT-ND 19.95 5 each of 13 values (65 pieces) — ROHS Compliant........................... 511-8001-KIT-ND 17.95 
3M Colored Heatshrinkable Tubing ROHM LED 3MM Multi Color ; 
FP-301 Series- 1-5 ft. tubing of each color in 8 series (55 total pieces) — 5 each of 16 values (80 pieces) — ROHS Compliant... 511-8002-KIT-ND 19.95 
ROHS Compliant...:.55:.0.2220cc ese v ese vesitidedeeeegncdewsewepanadenvesesnne FPC-KIT-ND§ 71.95 ROHM LED 0402 Multi Color 
Building Fasteners Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 5 each of 6 values (30 pieces) — ROHS Compliant ......................006 511-8007-KIT-ND 30.95 
lock washers in each of the following kits: ROHM LED 0603 Multi Color 
Slotted - (1,600 total pieces)... 1600-KIT-ND 17.95 5 each of 14 values (70 pieces) — ROHS Compliant.......................0665 511-8003-KIT-ND 18.95 
Slotted - (1,600 total pieces). 1601-KIT-ND 27.95 ; 
Phillips - (1,600 total pieces) 1602-KIT-ND 17.95 eer 5 eee (60 pleces) — RoHS Compliant...............c00.cccc0000- 511-8004-KIT-ND 17.95 
Phillips - (1,600 total pieces) .. 1603-KIT-ND 27.78 ROHM LED 1208/1210 Multi Color 
Nylon - (1,500 total pieces) — Pp 1604-KIT-ND 53.94 7 
Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces) — RoHS Compliani 1607-KIT-ND 39.95 5 each of 9 values (45 places) — RoHS Compliant .... STNGBOOGSKITEND) 19.95 
Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces) — ROHS Compliant. . 1608-KIT-ND 79.95 § Does not come with plastic box 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Features: 

¢*Superior Energy Density: Nickel-metal hydride batteries have 
approximately double the capacity compared with Panasonic’s standard 
Ni-Cad batteries 

¢ High Cycle Life: Like Ni-Cad batteries, nickel-metal hydride batteries can 
be repeatedly charged and discharged up to approximate 500 cycles (under 
ideal conditions). 


Because a specially designed charger will be necessary, please consult 
the Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge 
system ¢ Flat trickle charge cannot be used ° Excellent Discharge 
Characteristics: Since the internal resistance of nickel-metal hydride batteries 
is low, continuous high-rate discharge up to 3C (10C for 4/5SC, SC) is 
possible in the same way as for Ni-Cad batteries. * Excellent Reliability: 
Self-discharge performance is the same or better than that of nickel-cadmium 
batteries. In addition, charging batteries after extended storage restores 
original battery capacity. Battery safety has also been improved and verified 
through testing under a wide range of conditions of use. 


Applications: 
*Communication »* Office Automation »* Audio Visual Equipment * Other 
High-Tech Products. 


Caution for Safety: 

Improper usage may cause battery liquid leakage, heat generation or 
explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not disassemble or 
rework the battery * Do not solder the battery directly *Do not use new 
batteries together with old batteries, or different type batteries mixed together 
* Follow the specified charge conditions. 


“H” Type: 
¢ Improved low rate charge characteristics at higher temperatures. 
Ideal for back-up applications (with appropriate charge control circuitry). 


Notes: 

¢ Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from Texas 
Instrument. 

¢ Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement for Ni-Cad 
batteries. 

¢ Recycling information available on Digi-Key website. 

¢ See following page for Battery Pack information. 


It is the responsibility of each user to ensure that each battery application 
system is adequately designed safe and compatible with all conditions 
encountered during use, and in conformance with existing standards and 
requirements. 


P001-ND 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


NIMH Technical Handbook 


Capacity Dimensions Std. Chg. | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
cs Inch (mm) Weighta | @16hrs.| Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Size | (V) | (mAh) Diameter x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | PartNo. i 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 

AAA | 1.2 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 70 650 1.2 P213-ND+ 2.88 25.88 2380.50/1380 | P213T-ND 3.18 28.58  2628.90/1380 | HHR-70AAAB8 
AAA | 1.2 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.42 (12) 70 450 17 P008-ND 3.33 29.93 2753.10/1380 | PO08T-ND 3.63 32.63 3001.50/1380 | HHR-75AAA 
4/5AA | 1.2 1150 0.57 x 1.69 (14.5 x 43.0) | 0.81 (23) 115 1150 1.2 P013-ND+ 3.53 31.73 1692.00/800 | P013T-ND 3.83 34.43 1836.00/800 | HHR-120AA 

AA | 1.2 1500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.92 (26) 150 1500 1.2 PO15-ND+ 3.60 32.40 1728.00/800 | PO15T-ND 3.80 34.20 1824.00/800 | HHR-150AA 

AA | 1.2 1550 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.95 (27) 155 1500 1.2 P060-ND 4.00 36.00 1920.00/800 | PO6OT-ND 4.30 38.70 2064.00/800 | HHR-160AA 

AA | 1.2 2000 0.57 x 1.99 (14.5 x 50.5) | 1.02 (29) 200 1200 2 P220-ND 4.48 40.28 2148.00/800 | P220T-ND 4.78 42.98 2292.00/800 | HHR-210AA 
4/5A | 1.2 2000 0.67 x 1.71 (17.0x 43.5) | 1.20 (34) 200 2000 1.2 PO10-ND+ §.35 48.15 1733.40/540 | PO10T-ND 5.65 50.85 1830.60/540 | HHR-200A 

A 1.2 2100 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.34 (38) 210 2100 1.2 PO17-ND+ 6.20 55.80 2678.40/720 | PO17T-ND 6.50 58.50 2808.00/720 | HHR-210A 
4/3A | 1.2 3700 0.67 x 2.64 (17.0 x 67.0) | 1.87 (53) 370 2000 t P018-ND+ 7.43 66.83 1603.80/360 | PO18T-ND 7.73 69.53 1668.60/360 | HHR-380A 
4/3A | 1.2 4200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12(60) 420 2000 t P214-ND+ 9.83 88.43 2358.00/300 | P214T-ND 10.13 91.13 2430.00/300 | HHR-450A 
4/5SC | 1.2 2000 0.91 x 1.34 (23.0 x 34.0) | 1.48 (42) 200 2000 1.2 P020-ND+ 6.88 61.88 1980.00/480 | PO20T-ND 7.18 64.58 2066.40/480 | HHR-20SCPY14 

Sc 1.2 2450 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 260 2600 1.2 P641-ND 6.35 67.15 1828.80/480 | P641T-ND 6.35 67.15 1828.80/480 | HHR-26SCPY01 

SC 1.2 3000 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 300 3000 12 P021-ND+ 9.20 82.80 2649.60/480 | P021T-ND 9.50 85.50 2736.00/480 | HHR-30SCPY20 

D 1.2 6500 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 PO19-ND+ 23.53 211.73 1882.00/100 | PO19T-ND 23.83 214.43 1906.00/100 | HHR-650D 

D 1.2 8250 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 6.00 (170) 900 4500 24 P640-ND 24.23 218.03 1938.00/100 | P640T-ND 24.53 220.73 1962.00/100 | HHR-900DA01 

“H” Type 

AAA | 1.2 500 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 50 250 24 P634-ND+ 2.98 26.78 2463.30/1380 | P634T-ND 3.28 29.48 = 2711.70/1380 | HHR-60AAAH 

A 1.2 1900 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.34 (38) 210 _ =_ P635-ND+ 6.85 61.65 1479.60/360 | P635T-ND 715 64.35 1544.40/360 | HHR-210AH 

A 1.2 3200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 330 1650 24 P636-ND+ 11.33 101.93 4077.00/600 | P636T-ND 11.63 104.63 4185.00/600 | HHR-330APH 

A 1.2 3500 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 370 1750 24 P637-ND+ 11.38 102.38 4095.00/600 | P637T-ND 11.68 105.08 4203.00/600 | HHR-370AH 

SC 1.2 2500 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 250 1250 24 P638-ND+ 10.08 90.68 2901.60/480 | P638T-ND 10.38 93.38 2988.00/480 | HHR-250SCH 

Cc 1.2 3100 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.82 (80) 300 1500 24 P639-ND+ 9.08 81.68 2776.95/510 | P639T-ND 9.38 84.38 2868.75/510 | HHR-300CH 


+ Non-extending positive terminals. A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. + Use dT/dt charge termination method. 


ENEIGIZE! Nickel-Metal Hydride Chargers and Rechargeable Batteries 


Equipped with intelligent features such as safety timers, temperature 
monitors and trickle charge technologies, these chargers are the 
smart way to keep plenty of energy on hand. Energizer is the leader in 
rechargeable technology, offers a complete line of high capacity batteries 
and technologically advanced chargers to fit any lifestyle. These batteries 
are engineered to work with your most advanced, high-drain devices such 
as digital cameras, PDAs, hand-held games, portable CD players and MP3 
players. Since they are renewable and reusable, Energizer Rechargeable 
batteries work hard for you. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices 
or systems. 


Capacity Charge Dimensions Digi-Key Energizer 
Fig. Size (mAh) Time Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Chargers - RoHS Compliant 
it AA/AAA(4) 2,500/850 4.5 ~ 8 hours 3.268 x 2.992 x 1.181 (83 x 76 x 30) N310-ND 14.88 CHDCWOB 
2 AA/AAA(4) 2,200/700 20 minutes 1.575 x 5.157 x 3.071 (40 x 131 x 78) N312-NDt 45.84 CH15MNCP-4 
3 AA/AAA(4) 2,500/900 5.7 ~ 9 hours 5.236 x 3.504 x 1.260 (133 x 89 x 32) N314-ND 31.46 CHFMWB-4 
4 AA/AAA(2) 2,500/900 1.5 ~ 5.5 hours 1.299 x 3.976 x 1.575 (33 x 101 x 40) N315-ND 20.00 CHUSBWB-2 
5 AA/AAA/9V/C/D = 3 ~ 7 hours 2.835 x 7.992 x 4.370 (72 x 203 x 111) N316-ND 39.98 CHFC 
Capacity Dimensions (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
C/5 Inch (mm) Weighta Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Energizer 
Size | (V) (mAh) Diameter x Height oz. (gram) | Part No. il 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
Batteries 
AAA | 1.2 850 0.413 x 1.752 (10.50 x 44.50) 0.5 (13) N704-ND 2.78 24.98 1476.30/1,000 = NH12VP 
AA | 1.2 2,450 0.571 x 1.988 (14.50 x 50.50) 1.1 (30) N703-ND 4.08 36.68 1173.60/480 N703T-ND 4.38 39.38 1260.00/480 | NH15VP. 
Cc 1.2 2,500 26.2 x 1.969 (26.20 x 50.0) 2.3 (66) N702-ND$ 15.33 82.76/6 294.24/24 N702T-ND¥ 15.63 84.38/6 300.00/24 | NH35BP-2 
D 1.2 2,500 1.346 x 2.421 (34.20 x 61.50) 2.6 (73) N701-ND$ 15.33 82.76/6 294.24/24 N701T-ND¥ 15.63 84.38/6 300.00/24 | NHS50BP-2 
QV | 7.2 150 1.909 x 0.689 x 26.5 (48.50 x 17.50 x 26.50) | 1.5 (42) N705-ND 10.88 97.88 1957.50/225 = NH22VP 


+ Package of two A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


t Includes 4AA 2200mAh NIMH Batteries 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SANYO 


Nickel-Metal Hydride Batteries 


The Twicell Nickel-Metal Hydride battery is a secondary battery which lasts more 
than twice as long as CADNICA batteries. Twicell uses hydrogen absorbing 
alloys in its negative electrode (anode) and nickel oxide in its positive electrode 


Applications: 
* Notebook computers * Cellular phones, PHS phones, telecommunications 
equipment, video camera, digital still cameras, PDA, shavers, electric 


(cathode). toothbrushes, and various portable equipment 
Features: Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
* High volumetric energy density well exceeding that of Lithium-ion batteries * See this page for Battery Pack information. 
* Double capacity of standard CADNICA batteries * Can be used over and over Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
(more than 500 times with a specific charger) * 1.2 ~ 1.6 hour quick charge witha supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
specific charger * Produced under a ISO9002 certified quality control systems systems. 
Volt- | Capacity Dimensions Std. Charge | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
age c/s Inch (mm) Weighta | @16hrs. | Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 
Size | (V) | (mAh) Diameter x Height 0z. (gram) (mA) (mA) (hrs.)| Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA | 1.2 650 | 0.41x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 73 730 1.1 | SY143-NDt 2.73 24.53  2501.55/1,800 | SY143T-ND 3.03 27.23 2776.95/1,800 | HR-AAAU 
AAA | 1.2 840 | 0.41x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 90 900 1.1 | SY150-ND 3.08 27.68 — 1635.90/1,000 | SY150T-ND 3.38 30.38  1721.25/1,000 | HR-4U-900 
5/4AAA| 1.2 760 | 0.41x 1.97 (10.5 x 50.0) | 0.53 (15) 85 850 1.1 | SY142-NDt 3.58 32.18  2187.90/1,200 | SY142T-ND 3.88 34.88 — 2371.50/1,200 | HR-5/4AAAU 
A/SAA | 1.2 | 1,000 | 0.56 x 1.69 (14.2 x 43.0) | 0.81 (23) 110 1100. 1.1 | SY137-NDt 3.55 31.95 1133.16/600 | SY137T-ND 3.85 34.65 1228.92/600 | HR-4/5AAUC 
AA | 1.2 | 1,500 | 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) | 0.99 (28) 165 1650 1.1 | SY144-NDt 4.28 38.48 1364.58/600 | SY144T-ND 4.58 41.18 1460.34/600 | HR-AAU 
AA | 1.2 | 2,300 | 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4) 1.06 (30) 250 2500 = 1.1 | SY134-ND 4.58 41.18 1168.27/480 | SY134T-ND 4.88 43.88 1244.88/480 | HR-3U-2500 
A 1.2 | 1,900 | 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.41 (40) 210 2100 91.1 | SY145-ND+ 7.18 64.58 2290.26/600 | SY145T-ND 7.48 67.28 2386.02/600 | HR-AUC 
4/5A | 1.2 | 1,900 | 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) | 1.23 (35) 215 2150 1.1 | SY139-ND+ 5.03 45.23 1603.98/600 | SY139T-ND 5.33 47.93 1699.74/600 | HR-4/5AU 
A 1.2 | 2,450 | 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.41 (40) 270 2700 = 1.1 | SY146-ND+ 5.58 50.18 1779.54/600 | SY146T-ND 5.88 52.88 1875.30/600 | HR-AU 
4/3A | 1.2 | 3,600 | 0.67 x 2.66 (17.0 x 67.5) | 1.94 (55) 400 3000 1.4 | SY135-ND+ 7.55 67.95 1606.64/400 | SY135T-ND 7.85 70.65 1670.48/400 | HR-4/3AU (4.0AH) 
4/3FA | 1.2 | 4,100 | 0.71 x 2.66 (18.0 x 67.5) | 2.19 (62) 450 3000 = 1.6 | SY136-ND+¢ 9.28 83.48 1480.29/300 | SY136T-ND 9.58 86.18 1528.17/300 | HR-4/3FAU (4.5AH) 
4/5SC | 1.2 | 1,900 | 0.91 x 1.32 (23.0 x 33.5) | 1.66 (47) 210 2100 = 1.1 | SY140-ND+ 7.65 68.85 2034.90/500 | SY140T-ND 7.95 71.55 2114.70/500 | HR-4/5SCU 
SC | 1.2 | 2,700 | 0.91x 1.71 (23.0 x 43.5) | 2.15 (61) 300 3000 1.1. | SY149-ND+ 8.08 72.68 1288.77/300 | SY149T-ND 8.38 75.38 1336.65/300 | HR-SCU 
D 1.2 | 6,500 | 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) | 6.17 (175) 730 5000 1.7 | SY147-NDt 21.65 194.85 1948.50/150 | SY147T-ND 21.95 197.55 1975.50/150 | HR-D 
D 1.2 | 8,450 | 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) | 6.28 (178) 900 5000 2.0 | SY148-ND+¢ 28.33 254.93 2549.25/150 | SY148T-ND 25.95 233.55 2335.50/150 | HR-DU (9.0AH) 


+ Non-extending positive terminals & See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Battery Packs 


For Memory Backup, Power Tools, 
Radio Controlled and Other Endless Applications 


All battery packs are made using our suppliers’ high quality cells. Shown are standard 
configurations. If you have a special need or a configuration that you do not see, 
give us a call for further information. Packs are available in nearly all sizes of Nickel- 
Cadmium, NIMH, Alkaline and Carbon Zinc cylinder batteries. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


HOW TO ORDER: 


Using: Panasonic Cells: 
Energizer Cells: 


Sanyo Cells: 


Call for pricing on any standard 
or custom battery pack 


| -ND 


| -ND 


Y 


| -ND 


Select Digi-Key Part 
No. of any Cylinder 
Type Battery 


Select Style of 
Battery Pack 
From Chart 


Style Voltst | Cells Configurations Diagram Style Voltst | Cells Configurations Diagram 
Fo21 | 24 | 2 o- Lozi* | 24 | 2 (7) 6 
F031 : 
ost. | 88:78 SD wo fos} s| GID |q 
F041 48 | 4 COO Y 
Loe | 48) 4) Goya 
F051 6.0 5 e0eeee * Styles L021, LO31, L041 and 
Losi* | 60 | 5 | CY YY J) J nckot meta nya betters. 
F061 72 | 6 eeeeeee 
L022 4. 4 om BY 
Fo71 | 84 | 7 e660eeee 5 
Foi 86 8) CISIED toe | 72)6| cer 
aS 
For | 108) 9) GSD ae | oe | 8 | Qasr U 
Fiot | 120 | 10| GCCCCRaaES> Lose | t20|10) CSI 
Fo22 | 48 | 4 GB 
L023 7.2 | 6 CORED 
Fo23 | 7.2 | 6 eees 
Lo24 | 96 | 8 Soe gmem, 
Fo24 | 96 | 8 eeses 
Lo25 | 12.0 | 10 OPT 
F025 | 12.0 | 10 SS 
t Voltage increments of 1.5 volts are used for Alkaline and Carbon Zinc packs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SANYO Ni-Cd Batteries 


Nickel-Cadmium (Ni-Cd) batteries use nickel oxide in its positive electrode (cathode), a cadmium-compound in its negative electrode (anode), and potassium hydroxide 
solution in its ee The Nickel-Cadmium battery is rechargeable, so you can use it over and over. 


Features: * Discharge voltage remains stable even in conditions of high-rate discharge current — for equipment needing a high-rate discharge current, it is far more stable than 
other battery types * Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C — operates especially well in low temperatures »* Performance does not deteriorate even after long- 
term storage — full recovery of original performance levels after recharging * Designed to withstand overcharge and overdischarge — superior durability * Sealed configuration 
with gas release vent — easy maintenance and no leakage * Produced using an |SO9000 certified quality control system — high quality and reliability 


Applications: ¢ Cellular phones, telecommunications equipment ¢ Portable audio-visual equipment * Emergency lights ¢ Electric tools * Battery-powered vehicles 


Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
* See previous page for Battery Pack information. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Volt- | Capacity Dimensions Std. Charge (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
age cé Inch (mm) Weighta |@ 14 ~ 16 hrs. Quick Charge Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 
Size | (V) (mAh) Diameter x Height 0z. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
1/3AA | 1.2 110 0.55 x 0.66 (14.0x 16.7) | 0.252 (7) "1 33 4~6 | SY106-NDt 1.95 17.55 — 2028.00/2,000 | SY106T-ND 2.25 20.25 — 2340.00/2,000 | N-110AA 
2/3AA | 1.2 270 0.55 x 1.16 (14.0 x 29.5) | 0.49 (14) 27 81 4~6 | SY107-NDt 1.78 15.98 — 1476.80/1,600 | SY107T-ND 2.08 18.68  1726.40/1,600 | N-270AA 
AA | 1.2 700 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) ] 0.81 (23) 70 210 4~6 | SY114-ND 1.75 = 15.75 840.00/1,000 | SY114T-ND 2.05 18.45 984.00/1,000 | N-700AAC 
AA | 1.2 700 0.54 x 1.90 (13.8 x 48.2) ] 0.81 (23) 70 210 4~6 | SY115-NDt 1.75 15.75 840.00/1,000 | SY115T-ND 1.78 15.98 852.00/1,000 | N-700AACL 
AA | 1.2 900 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.81 (23) 90 1350 1 SY116-NDt 2.33 20.93 837.00/600 | SY116T-ND 2.63 23.63 1512.00/1,200 | KR-900AAEC 
AA | 12] 1,100 | 0.54x 1.95 (13.8x 49.5) | 0.85 (24) 110 220 7~8 | SY109-ND 2.58 23.18 927.00/600 | SY109T-ND 2.88 25.88 1035.00/600 | KR-1100AAU 
2/3A | 1.2 500 0.65 x 1.09 (16.5 x 27.8) ) 0.67 (19) 50 150 4~6 | SY117-NDt 2.33 20.93 1116.00/1,000 | SY117T-ND 2.63 23.63 1260.00/1,000 | N-500A 
4/5A | 1.2 | 1,500 | 0.65 x 1.65 (16.5x 42.0) | 1.09 (31) 150 2300 1 SY110-NDt 4.20 37.80 1512.00/600 | SY110T-ND 450 40.50 1620.00/600 | KR-1500AUL 
A 1.2 | 1,700 | 0.65x1.91(16.5x48.5) | 1.27 (36) 170 2600 1 SY112-NDt 433 38.93 1557.00/600 | SY112T-ND 463 41.63 1665.00/600 | KR-1700AU 
A 1.2 | 1400 | 0.65x 1.91 (16.5x48.5) | 1.09 (31) 140 2100 1 SY111-NDt 3.85 34.65 1386.00/600 | SY111T-ND 415 37.35 1494.00/600_| KR-1400AE 
4/5SC | 1.2 | 1,200 | 0.87 x 1.30 (22.0x 33.0) ) 1.52 (43) 125 375 4~6 | SY118-NDt 4.05 36.45 1215.00/500 | SY118T-ND 4.35 39.15 1305.00/500 | N-1250SCRL 
SC | 12] 1,200 | 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.62 (46) 120 — — SY126-NDt 4.23 38.03 1014.00/400 | SY126T-ND 453 40.73 1086.00/400 | KR-SCH(1.2) 
SC | 12] 1,300 | 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.83 (52) 130 390 4~6 | SY120-NDt 4.00 36.00 960.00/400 | SY120T-ND 4.30 38.70 1032.00/400 | N-1300SCR 
SC | 12] 1,300 | 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.59 (45) 130 260 7~8 | SY151-NDt 3.20 28.80 680.96/400 | SY151T-ND 3.50 31.50 744.80/400 | KR-1300SC 
SC_| 12 | 1,700 | 0.87x1.30(22.0x 33.0) | 1.62 (46) 170 2550 1 SY119-ND 5.70 51.30 1710.00/500 | SY119T-ND 6.00 54.00 1800.00/500 | CP-1700SCR 
SC | 12] 1,700 | 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.90 (54) 170 2600 1 SY121-NDt 450 40.50 1080.00/400 | SY121T-ND 480 43.20 1152.00/400 | N-1700SCR 
SC | 12] 1,900 | 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.98 (54) 190 2900 1 SY122-NDt 473 42.53 1134.00/400 | SY122T-ND 5.03 45.23 1206.00/400 | N-1900SCR 
5/4SC | 1.2 | 2,300 | 0.87 x 1.93 (22.0x 49.0) ) 2.05 (58) 230 3500 1 SY113-NDt 9.23 83.03 1660.50/300 | SY113T-ND 9.53 85.73 1714.50/300 | KR-2300SCE 
C 1.2 | 2,500 | 0.99x 1.93 (25.2x 49.0) | 2.61 (74) 250 — _ SY128-ND 12.08 108.68 2173.50/300 | SY128T-ND 12.38 111.38 2227.50/300 | KR-CH(2.5) 
C 1.2 | 3,000 | 0.99x 1.93 (25.2x49.0) | 2.96 (84) 300 4500 1 SY123-NDt 7.43 66.83 1336.50/300 | SY123T-ND 7.73 69.53 1390.50/300_| N-3000CR 
C 1.2 | 3,600 | 0.99x 1.93 (25.2x 49.0) | 3.14 (89) 360 5400 1 SY124-NDt 9.33 83.93 1678.50/300 | SY124T-ND 9.63 86.63 1732.50/300 | CP-3600CR 
D 1.2 | 4,000 | 1.27x2.30(32.3x 58.4) | 5.64 (160) 400 6000 1 SY125-ND 13.00 117.00 1365.00/150 | SY125T-ND 13.30 119.70 1396.50/150 | N-4000DRL 
D 1.2 | 4,000 | 1.27x2.30 (32.3 x 58.4) | 5.11 (145) 400 —_— —_— SY130-ND 10.80 97.20 1134.00/150 | SY130T-ND 11.10 99.90 1165.50/150 | KR-DHL 
D 1.2 | 4,400 | 1.27 x 2.36 (32.3 x 60.0) | 5.11 (145) 440 ad _ SY108-ND 10.40 93.60 1092.00/150 | SY108T-ND 10.70 96.30 1123.50/150 | KR-4400D 
F 1.2 | 7,000 | 1.27x3.54 (32.3x 90.0) | 8.11 (230) 700 _ _ SY131-ND 21.45 193.05 750.75/50 | SY131T-ND 21.75 195.75 761.25/50 | KR-7000F 
t Non-extending positive terminals See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
H 1 H Dimensions in mm 
Lithium Batteries @ 


Lithium batteries use lithium metal or a lithium aluminum alloy in its negative electrode (anode) and manganese dioxide in its positive electrode 
(cathode). Features: CR Series: * High operating voltage of 3V and high energy density * Wide operating temperature range of -40°C ~ 
85°C, depending on type » Low self-discharge rate of 0.5% per year at room temperature » High capacity cylindrical type * SO9002 certified 
ML Series: * High operating voltage of 2.5V * Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C * Low self-discharge rate of 2% per year at 
room temperature * Superior charge and discharge cycle * Able to charge at 2.8V Applications: * Cameras * Electronic meters (water, gas, 
electricity) * Electronic car keys Memory Backup Power: * RTC and SRAM for cellular phones * SRAM and DRAM for computers * SRAM and 
DRAM for facsimile machines * SRAM and DRAM for communications equipment and office equipment 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or 
life sustaining devices or systems. 


Capacity Dimensions Inch (mm) Weight& Standard Discharge Digi-Key Pricing Sanyo 
Fig. Type (Vv) (mAh) Diameter x Height oz. (gram) Current (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
Coin 
3 25 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY033-ND -60 5.40 1224.00/4,000 CR1220 
3 80 0.79 x 0.06 (20.0 x 1.6) 0.06 (1.7) 0.3 SY138-ND 35 3.15 714.00/4,000 CR2016 
_ Coin 3 150 0.79 x 0.10 (20.0 x 2.5) 0.09 (2.5) 0.3 SY188-ND 35 3.15 714.00/4,000 CR2025 
3 220 0.79 x 0.13 (20.0 x 3.2) 0.11 (3.0) 0.3 SY189-ND .33 2.93 331.50/2,000 CR2032 
3 280 0.96 x 0.12 (24.5 x 3.0) 0.14 (4.0) 0.3 SY603-ND 1.13 10.13 1147.50/2,000 CR2430 
3 610 0.96 x 0.20 (24.5 x 5.0) 0.24 (6.9) 0.2 SY340-ND 1.13 10.13 1147.50/2,000 CR2450 
Coin - Rechargeable 
1 3 3.4 0.27 x 0.06 (6.8 x 1.4) 0.006 (0.16) 0.015 SY152-ND NEW! 2.13 19.13 4335.00/4,000 ML614-TZ21 
2 Coin 3 5.5. 0.27 x 0.08 (6.8 X 2.1) 0.008 (0.22) 0.015 SY103-ND 2.13 19.13 4335.00/4,000 ML621-TZ1 
3 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY104-ND 3.60 32.40 1512.00/700 ML1220-TJ1 
4 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY105-ND 3.60 32.40 1512.00/700 ML1220-TT2 
Camera 
Cylindrical 3 160 0.46 x 0.41 (11.6 x 10.8) 0.17 (3.3) 2 SY100-ND 2.93 26.33 2983.50/2,000 CR-1-3N 
Cylindrical 3 850 0.61 x 1.06 (15.6 x 27.0) 0.39 (11) 10 SY155-ND 3.70 33.30 1968.40/1,000 CR2 
Cylindrical 3 1,400 0.67 x 1.36 (17.0 x 34.5) 0.60 (17) 10 SY154-ND 3.45 31.05 1242.00/600 CR123A 
_ Pack 3 3,300 1.14 x 0.57 x 2.05 (29.0 x 14.5 x 52.0) 1.34 (38) 20 SY212-ND 11.85 106.65 1896.00/200 CR-V3 
Cylindrical 6 160 0.51 x 0.99 (13.0 x 25.2) 0.32 (9.1) 2 SY101-ND 8.60 77.40 4575.20/1,000 2CR-1-3N 
Pack 6 1,400 1.37 x 0.77 x 1.41 (34.8 x 19.5 x 35.8) 1.31 (37) 10 SY205-ND 8.63 77.63 1380.00/200 CR-P2 
Pack 6 1,400 1.34 x 0.67 x 1.77 (34.0 x 17.0 x 45.0) 1.41 (40) 10 SY073-ND 8.70 78.30 1392.00/200 2CR5 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


cf Average | Cut-Off Dimensions 
MEIGIZES. AW Capacity | Voltage Rated (mm) Weight | Digi-Key Pricing Energizer 
Type (V) | (mAh) (V) | Drain/Load | Diameter / Height (g) Part No. 1 Pkg. Carton Part No. 
- 2 AAA 1.5] 1,200 08 50mA 10.5/44.5 7.6 | N600-ND 3.70 33.30/10 4519.45/2,296 |L92vP 
Lith ium AA 1.5] 3,000 0.8 50mA 14.5/50.5 14.5 | N602-ND 3.70 33.30/10  2440.82/1,240 |L91VP 
Camera 3 | 1,500 2.0 1000 17/345 16.8 | N151-ND 3.30 29.70/10  2106.72/1,200 | EL123APVP 
Batte ries Camera 3 800 2.0 1000 15.6 / 27 11.0 | N157-ND 4.50 48.60/12 86.40/24 | EL1CR2BP 
f Camera Pack | 6 | 1,500 3.5 2000 34x 17x45 39.5 _| NO73-ND 12.30 _66.42/6 236.16/24 | EL2CR5BP 
+ oii ; ' Camera Pack | 6 | 1,400 4.0 2002 35 x 19.5 x 36 37.0 | N205-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 | EL223APBP. 
Econ lijiutect cine y Camera Pack (x2)| 3 | 2900 | 20 | 200maA | 28.2x14x51.6 | 32 |N212-NDt 23.08 124.61/6 443.04/24 | ELCRV3BP2 
batteries and supply energy Coin, 10MM 3 30 2.0 45kO 10/25 0.7 | NO31-ND 1.05 11.34/12 60.48/72 | ECR1025BP 
at a constant voltage over a wide Coin, 12.5MM | 3 29 2.0 45kO 12.5/1.6 0.7 | NO32-ND 1.08 11.61/12 61.92/72 | ECR1216BP 
range of discharge conditions * Lithium Coin, 12.5MM_ | 3 40 2.0 45k0 12.5/2 0.76 _| NO33-ND 90 8.10/10 _718.20/1,500 |CR1220VP 
batteries have an estimated shelf life of up to 10 years * The Coin, 16MM 3 55 2.0 30kN 16/1.6 Res NO34-ND 1.00 9.00/10 532.00/1,000 | CR1616VP 
L91 AA is the world’s longest lasting AA battery in high- Coin, 16MM 3 79 2.0 30kQ 16/2 1.4 | NO35-ND 93 8.33/10 1887.00/4,000 | CR1620VP 
drain applications, based on industry standard testing * 9V Coin, 16MM 3 130 2.0 15kO. 16/3.2 1.8 NO36-ND 1.13 10.13/10 1197.00/2,000 | CR1632VP 
type for telemetry and other applications * Energizer €2® Coin, 20MM 3 58 2.0 30kQ. 20/ 1.2 1.3 N037-ND 1.10 9.90/10 2244.00/4,000 | CR2012VP 
Photo Lithium batteries provide the ideal power source Coin, 20MM 3 80 2.0 30kQ 20/1.6 1.9 | N138-ND 35 3.15/10 _186.20/1,000 | CR2016VP 
for today’s photographic devices, with advanced lithium Coin, 20MM 3 170 2.0 15kQ 20/25 2.8 | N188-ND 40 3.60/10 — 212.80/1,000 | CR2025vP 
technology for exceptional power in digital devices _* Coin Coin, 20MM | 3) 225 2.0 10kO 20/3.2 3.3 | N189-ND 35 3.15/10: 186.20/1,000 | CR2032vP 
types for keyless entry and other electronic applications Coin, 24.5MM | 3] 290 2.0 10kQ 24.5/3 4.6 | N603-ND 1.35 12.15/10  718.20/1,000 | CR2430vP 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency | Coin, 24.5MM | 3 | 575 2.0 5.1kO 24.5/5 6.9 | N340-ND 1.38 12.38/10 _731.50/1,000 | CR2450VP 
as an authorized supplier of product for medical, life 
support or life sustaining devices or systems. t One piece = package of two battery packs. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (t091) 2337 


Panasonic Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

* High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

* Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is 
unnecessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

¢ Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C ~ 85°C 
is standard (-40°C ~ 125°C for the High Temperature Coin Type; -40°C ~ 70°C for Camera 
Type; -30° ~ 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 
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¢ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

¢ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

¢ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

* Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
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Drain 
Capacity Weight§ Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 48 0.8 P191-ND 1.70 15.30 163.20/120 1085.28/1,200 BR1225-1HC 
2 48 0.8 P192-ND 1.70 15.30 272.00/200 612.00/600 BR1225-1VC 
3 120 1.6 0.03 P299-ND 1.70 15.30 204.00/150 2170.56/2,400 BR1632-1HF 
4 Coi 3 190 2.5 P223-ND 1.73 15.53 220.80/160 1468.32/1,600 BR2032-1F2 
5 on 190 2.5 P196-ND 1.73 15.53 82.80/60 1101.24/1,200 BR2032-1HE 
6 190 2.5 P197-ND 1.73 15.53 165.60/120 621.00/600 BR2032-1VB 
v4 165 3.2 0.03 P142-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HB 
8 165 3.2 P202-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HC 
§ See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lithium Batteries (cont, 


ms 
Panasonic PCB Terminal Type 
Drain 
Capacity Weight§ Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) (9) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
i] 190 2.5 P241-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2032-1GU 
10 3 165 3.2 0.03 P193-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HG 
11 165 3.2 . P194-ND 1.73 15.53 138.00/100 917.70/1,000 BR2325-1VC 
12 165 3.2 P195-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VG 
13 6 165 6.4 0.03 P143-ND 3.55 31.95 113.60/40 852.00/400 BR2325-2HC 
14 255 3.2 0.03 P243-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1GVF 
15 255 3.2 0.03 P198-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1HE 
16 255 3.2 0.03 P199-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1VC 
17 Coin 35 1:2 0.10 P244-ND 1:25 11.25 120.00/120 798.00/1,200 CR1220-1HF 
18 35 1.2 0.10 P279-ND NEW! 1.25 11.25 120.00/120 798.00/1,200 CR-1220-1FCE 
19 55 1.2 0.10 P273-ND 1.35 12.15 324.00/300 3304.80/4,800 CR1616-1F2 
20 3 90 1.6 0.10 P222-ND 1.08 9.68 258.00/300 1644.75/3,000 CR2016-1F2 
21 225 1.2 0.29 P245-ND 1.08 9.68 103.20/120 686.28/1,200 CR2032-1F4 
22 560 5.9 0.20 P246-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1GU 
23 560 5.9 0.20 P274-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1HF 
24 560 5.9 0.20 P248-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1VC 
25 1000 105 0.20 P126-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1HF 
26 E i P271-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1VC 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C ~ 125°C) 
af 48 0.8 P290-ND 1.98 17.78 592.50/500 5036.25/5,000 BR1225A/FA 
28 48 1.0 P061-ND 1.98 17.78 189.60/120 1260.84/1,200 BR1225A/HB 
29 120 15 0.03 P022-ND 1.93 17.33 369.60/240 4712.40/4,800 BR1632A/FA 
30 120 15 P291-ND 1.93 17.33 231.00/150 2457.84/2,400 BR1632A/GA 
31 120 1.5 P023-ND 1.93 17.33 616.00/400 2457.84/2,400 BR1632A/HA 
32 120 1.5 P024-ND 1.93 17.33 231.00/150 2945.25/3,000 BR1632A/VA 
33 Coin 3 255 3.2 P025-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/FA 
34 255 3.2 0.03 P026-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/HD 
35 255 3.2 P027-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/VA 
36 255 3.2 P224-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/GAE 
37 P028-ND 3.68 33.08 176.40/60 1323.00/600 BR2477A/FB 
38 4000 8.0 0.03 P029-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/HB 
39 . . P030-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/VA 
40 P228-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/GAE 
§ See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 
Dimensions Drain 
Capacity (mm) Weight§ | Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
Computer-Type 
Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 2.5 P204-ND 13.50 121.50 1555.20/144 2332.80/288 | BR-P2PE 
Pack with 6.8kQ resistor 1200 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 = P203-ND 16.55 148.95 662.00/50 993.00/100 | BR-E3C3BCA 
Camera-Type 
Cyl. (Bulk pkg.) 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P157-ND 3.13 28.13 250.00/100 1995.00/1,200 | CR-2/BE 
Cyl. (Retail pkg.) 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P155-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 | CR-2PA/1BOEM 
Cyl. (Bulk pkg.) 3 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P151-ND 2.88 25.88 230.00/100 1529.50/1,000 | CR-123APA/B 
Cyl. (Retail pkg.) 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P154-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 | CR-123APA/1B 
Pack (Bulk pkg.) 3300 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P063-ND 10.63 95.63 850.00/100 2550.00/400 | CR-V3P/B 
Pack (Retail pkg.) 3000 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P212-ND 12.34 = 132.00/12 2376.00/288 | CR-V3A/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 1400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 P099-ND 7.63 68.63 610.00/100 2287.50/500 | CR-P2/B 
Pack (Retail pkg.) 6 1400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 P205-ND 12.30 = 132.84/12 2833.92/288 | CR-P2PA/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 1400 34.0 x 17.0 x 45.0 38.0 20 P127-ND 6.63 59.63 530.00/100 1987.50/500 | 2CR-5MPA/B 
Pack (Retail pkg.) 1400 34.0x 17.0 x 45.0 38.0 20 P073-ND 12.30 110.70 118.08/12 2125.44/288 | 2CR-5MPA/1BOEM 
Standard Type 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362-ND 11.30 101.70 180.80/20 3390.00/500 | BR-AG 
Awith Tabs 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362T-ND 11.60 104.40 185.60/20 3480.00/500 | BR-AGT 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 25 P267-ND 9.55 85.95 764.00/100 5080.60/1,000 | BR-A 
Awith Tabs 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267T-ND 9.85 88.65 788.00/100 5240.20/1,000 | BR-AT 
1/2 AA with 2 PCB Pins 1000 14.5 x 25.5 8.0 2.5 P631-ND 5.00 45.00 875.00/250 2660.00/1,000 | BR-1/2AAE5PE 
1/2 AA with 3 PCB Pins 3 1000 14.5 x 25.5 8.0 25: P630-ND 5.00 45.00 400.00/100 2660.00/1,000 | BR-1/2AAE2PE 
213A 1450 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P361-ND 5.35 _— 96.30/20 2568.00/800 | BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P361T-ND 5.65 50.85 1808.00/400 4809.28/1,600 | BR-2/3AGT 
23A 1200 17.0 x 33.5 13.5 25: P133-ND 4.70 42.30 75.20/20 2256.00/800 | BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P201-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AT-2SP 
2/3 A with 2 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P226-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AE5SP 
2/3 A with 3 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P270-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
35 12.5 x 2.0 0.7 0.03 P342-ND 1.30 11.70 208.00/200 2652.00/4,000 | BR1220 
48 12.5x2.5 0.8 0.03 P183-ND 1.23 11.03 196.00/200 2499.00/4,000 | BR1225 
190 20.0 x 3.2 2.5 0.03 P186-ND 115 10.35 184.00/200 1223.60/2,000 | BR2032 
165 23.0 x 2.5 3.2 0.03 P135-ND 1.43 12.54 228.00/200 1516.20/2,000 | BR2325 
255 23.0 x 3.0 3.2 0.03 P187-ND 1.83 16.43 292.00/200 1941.80/2,000 | BR2330 
500 30.0 x 3.2 5.5 0.03 P341-ND 2.75 24.75 440.00/200 2926.00/2,000 | BR3032 
30 10.0 x 2.5 0.7 0.1 P031-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1025 
25 12.5x 1.6 0.7 0.1 P032-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1216 
35 12.5 x 2.0 1.2 0.1 P033-ND 95 8.55 304.00/400 1938.00/4,000 | CR1220 
40 16.0 x1.2 0.8 0.1 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 | CR1612 
Coin 3 55 16.0x 1.6 1.2 0.1 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 | CR1616 
75 16.0 x 2.0 1.3 0.1 P035-ND 93 8.33 296.00/400 1887.00/4,000 | CR1620 
125 16.0 x 3.2 1.8 0.1 P036-ND 1.08 9.68 172.00/200 2193.00/4,000 | CR1632 
55 20.0 x 1.2 1.4 0.1 P037-ND 1.20 10.80 384.00/400 2448.00/4,000 | CR2012 
90 20.0 x 1.6 1.7 0.1 P138-ND -38 3.38 60.00/200 239.40/1,200 | CR2016 
165 20.0 x 2.5 2.5 0.2 P188-ND .30 2.70 48.00/200 612.00/4,000 | CR2025 
225 20.0 x 3.2 3.1 0.2 P189-ND .28 2.48 44.00/200 561.00/4,000 | CR2032 
265 23.0 x 3.0 4.0 0.2 P111-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 | CR2330 
560 23.0 x 5.4 5.9 0.2 P117-ND 1.63 14.63 130.00/100 864.50/1,000 | CR2354 
100 24.5 x 1.2 2.0 0.2 P042-ND 3.10 27.90 496.00/200 1488.00/800 | CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 0.2 P340-ND 1.13 10.13 90.00/100 675.00/1,000 | CR2450 
1000 24.5 Xx 7.7 10.5 0.2 P120-ND 2.85 25.65 228.00/100 1516.20/1,000 | CR2477 
500 30.0 x 3.2 7A 0.2 P121-ND 2.45 22.05 392.00/200 2606.80/2,000 | CR3032 
Pin Type 
Pin 3 25 4.2 x 25.9 0.55 0.5 P140-ND 3.25 29.25 780.00/300 4972.50/3,000 | BR425 
50 4.2 x 35.9 0.85 1.0 P139-ND 3.28 29.48 786.00/300 5010.75/3,000 | BR435 


§ See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: * Excellent withstand voltage characteristics. These batteries can withstand the application of a continuous 
* Charging at voltage levels even under 3V. In order to support the current trend in ICs toward lower 3.2V voltage at a high temperature of 60°C (140°F). 
voltages, these batteries can be charged at a 3 +0.2 voltage level, and this makes it easier to set the Applications: 
* Power source for backing up memory data in mobile telephones, personal handyphone systems, memory 
cards, pagers, data terminals and office automation equipment. 


charging circuits for the circuits which employ 3V ICs. 
* Large capacity for hour-after-hour back-up. 


Capacity Dimensions (mm) Weight | Drain Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type | (V) (mAh) Dia. Height (9) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 

fl 1.0 48 1.4 0.10 0.005 POO3CT-NDO 2.55 21.25 3570.00/3,000 15618.75/15,000 ML414RM/F9A 
2 1.0 4.8 1.4 0.10 0.005 POO4CT-NDO 2.55 21.25 3570.00/3,000 15618.75/15,000 ML414RM/F9C 
3 Coin 3 1.2 48 1.4 0.09 0.005 POO5-ND 1.65 14.85 1755.60/2,000 16500.00/20,000 ML414S/ZT 
4 3.4 6.8 1.45 0.17 0.010 P297-ND 2.03 18.23 810.00/500 5163.75/5,000 ML614S/FOF 
5 3.4 6.8 1.4 0.16 0.010 POO6-ND 1.78 15.98 1888.60/2,000 17750.00/20,000 ML614S/ZT 
6 5.0 6.8 2.05 0.30 0.010 P044-ND 2.03 18.23 486.00/400 4131.00/4,000 ML621S/F9D 
7 5.0 6.8 21 0.23 0.010 P007-ND 1.78 15.98 1888.60/2,000 17750.00/20,000 ML621S/ZT 
8 Coin 3 11.0 9.5 2.05 0.50 0.030 P296-ND 2.25 20.25 720.00/400 4590.00/4,000 ML920S/F9D 
9 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P295-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/F1A 
10 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P294-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/V1A 
1 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P045-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/V1A. 
12 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P046-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/G1A 
13 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P047-ND 2.68 = 128.40/60 1707.72/1,200 ML2020/H1C. 


For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND (Not offered as Package or Carton; Tape and Reel only) 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries 


Features: * One high-voltage battery to serve your back up needs. This single, compactly designed, cost- Applications: 
effective 3V battery does the work of three 1.2V Ni-Cd or two capacitors. * Months of continuous use as a * Memory Backup: 


backup. The VL3032 has a nominal electrical capacity of 100mAh which translates into 10,000 hours with a _ Facsimiles, ECRs, telephones, typewriters, sequencers, VTRs, video cameras, personal computers, memory 


microprocessor load of 10 pA. cards, tuners. 


10.0+0.5 


1.8 pie 


U 


| 20.5+0.5 T 


ll75 


Dimensions Drain Charge 
Capacity (mm) Weight | Standard Current Digi-Key Pricing Panasonic. 
Fig. Type (Vv) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) 3.4 + 0.15V Part No. 1 10 Package Carton Part No. 

1 15 6.8 2.05 = 0.3 0.01 <0.2mA P048-ND 4.43 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 
2 5 12.5 2.0 — 0.7 0.03 <0.5mA P219-ND 3.75 33.75 750.00/250 9562.50/5,000 VL1216-1F5U 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5mA P079-ND 4.45 40.05 427.20/120 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
4 v4 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5mA PO80-ND 4.45 40.05 890.00/250 5918.50/2,500 VL1220-1VC 
§ 20 20.0 2.0 = 2.2 0.07 <1.5mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
6 20 20.0 2.0 2.7 2.2 0.07 <1.5mA PO082-ND 4.75 42.75 456.00/120 3032.40/1200 VL2020-1VC 
7 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0mA P221-ND 5.85 52.65 561.60/120 3734.64/1,200 VL2320-1F2 
8 Coin 3 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0mMA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
6 30 23.0 2.0 2.7 2.8 0.10 <2.0mMA P084-ND 5.85 52.65 468.00/100 3112.20/1,000 VL2320-1VC 
8 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0mA PO85-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
6 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0mMA PO86-ND 7.38 66.38 590.00/100 2655.00/600 VL2330-1VC 
9 Coin 3 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0mA P087-ND 9.00 81.00 720.00/100 4788.00/1,000 VL3032-1GUF 
10 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0mA PO88-ND 9.00 81.00 1440.00/200 9576.00/2,000 VL3032-1F2 
11 50 23 3.0 = 3.5 0.10 <2.0mMA P002-ND 7.38 66.38 590.00/100 3923.50/1,000 VL2330-1F3 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Features: Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0 volts. These Applications: Power source for backing up memory data in cellular phones, PDA 
can be charged and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging (personal digital assistants), portable communication devices and other handheld 


voltage is 2.5 volts. applications. 
Voltage Capacity | Dimensions (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic E k0.15 
Type (V) (mAh) Diameter Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 7 . 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND. 2.13 1.92 1.70 NBL621/F9D 


Reel* 


S I I @ Seiko Instruments Inc. 


Manganese Silicon Lithium and Manganese Lithium Rechargeable Batteries 


MS Series batteries use a silicon oxide anode and lithium manganese Applications: « Backup power supply for memory or clock in various ML414H is a rechargable, coin type battery. Features: + Pb-free 

composite oxide cathode. As a result, they offer a longer cycle life and _ types of electronic equipment such as cellular phones, cordless phones, reflowable (Peak temperature: 260°C) » High temperature heat 
highly stable over-discharge characteristics. PHS, pagers, memory-cards, FAX machines, personal computers, resistance 

Fe 2 sil disch diye bs le lif PDA, video cameras, digital cameras, tuners and handy terminals Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
‘eatures: ° Large discharge capacity * Long cycle life * Combined use with solar cells * Main power source for small and slim authorized supplier of product for medical, life support or life 

Operating Temperature: -20°C ~ 60°C portable equipment sustaining devices or systems. 


Dimensions in mm 


Fig.7 NEW! 


t 
CB e-solder 


plate area 


Standard Maximum Standard 
Nominal | Nominal Internal | Charge/Discharge | Discharge Current Cycle Life Charge Seiko 
Voltage | Capacity | Impedance Current (continuous) 100% | 20% Voltage |Weight| Digi-Key Pricing Instruments 
Fig.| Type (Vv) (mAh) (0) (mA) (mA) D.O.D | D.O.D (Vv) (g) Part No. 1 10 Pkg. Part No. 
Manganese Silicon Lithium 

1 MS412F 3.0 1.0 100 0.010 0.10 200 1000 34 0.07 728-1043-ND 1.45 13.05 232.00/200 | MS412F-FL26E 
MS412FE : 1.0 100 0.010 0.10 100 1000 : 0.07 728-1053-ND NEW! 1.45 13.05 232.00/200 | MS412FE-FL26E 

2 MS518S 3.0 3.4 60 0.010 0.15 100 1000 34 0.13 728-1044-ND 1.60 14.40 128.00/100 | MS518S-FL35E 
MS518SE . 3.4 60 0.010 0.15 100 1000 , 0.13 728-1054-ND NEW! 1.60 14.40 128.00/100 | MS518SE-FL35E 

3 MS614S 3.0 3.4 80 0.025 0.25 200 1000 34 0.17 728-1045-ND 1.55 13.95 124.00/100 | MS614S-FL28E 
MS614SE . 3.4 80 0.015 0.25 100 1000 ; 0.17 728-1055-ND NEW! 1.80 16.20 144.00/100 | MS614SE-FL28E 

4 MS614S 3.0 3.4 80 0.025 0.25 200 1000 34 0.17 728-1046-ND 12:55 13.95 124.00/100 | MS614S-FL29E 
MS614SE . 3.4 80 0.015 0.25 100 1000 : 0.17 728-1056-ND NEW! 1.80 16.20 144.00/100 | MS614SE-FL29E 

5 MS621F 3.0 5.5 80 0.025 0.25 200 1000 34 0.23 728-1047-ND 1.55 13.95 124.00/100 | MS621F-FL11E 
MS621FE . 5.5 80 0.015 0.25 100 1000 : 0.23 728-1057-ND NEW! 1.55 13.95 124.00/100 | MS621FE-FL11E 

6 MS920S 3.0 11.0 35 0.050 0.80 100 1000 34 0.47 728-1048-ND 1.80 16.20 144.00/100 | MS920S-FL27E 
MS920SE : 11.0 35 0.050 0.80 100 1000 : 0.47 728-1058-ND NEW! 1.80 16.20 144.00/100 | MS920SE-FL27E 

NEW! Manganese Lithium NEW! 
7 | MLai4H| 3.0 1.0 600 0.005 0.03 — |] 34 0.07 |iedeemidece NOT 1.92 16.00 =| MESTAPIVOIE 
728-1052-2-ND$ = — 3584.00/4,000 | ML414H-IVO1E 


+ CutTape + Tape and Reel 


Lithium Rechargeable Batteries 


The HB Series features high capacity and long cycle life with a wide charging voltage range, 
which is most suitable for backup use of real time clock and SRAM etc. 


Dimensions in mm 


Features: * Pb-free reflowable »* Superior heat resistance (260°C peak) allows reflow 
soldering by Pb-free solder * Wide range of charging voltages * High capacity » Long cycle 
life * Excellent over-discharge characteristics 

Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 

Applications: * Power supply backup use for cellular phones, wireless phones, digital still 
cameras, PHS, PDA and MD players 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Nominal Capacity Cut Tape 
Nominal Charge (mAh) Internal Standard Charge/ Cycle Life Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Seiko Instruments 
Fig.) Type | Voltage Voltage (Voltage Range) Impedance| Discharge Current | 10%D.0.D /100% D.0.D| Weight | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing Part No. 
0.3 (3.0 ~ 1.2) 728-1040-1-ND 2.04 1.70 1.36 | 728-1040-2-ND 3427.20/3,600 | HB414-II06E 
2 |HB414} 3.0V /2.5V ~3.5V 0.2 (2.5 ~ 1.2) 2800. 0.005mA 1000 100 0.079 | 728-1041-1-ND 1.92 1.60 1.28 | 728-1041-2-ND 3584.00/4,000 | HB414-IVO1E 
3 0.14 (3.0 ~ 2.0) 728-1042-1-ND 2.04 1.70 1.36 | 728-1042-2-ND 3427.20/3,600 | HB414-IVO2E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2341 


@TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCI2) Cell: Non-Rechargeable 


Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells offer enduring quality. They are a superior power source, combining the 
highest energy density and voltage, longest service life, lowest self-discharge, plus the widest temperature 
range of any battery commercially available. These cells are ideally suited to provide long lasting power 
solutions for critical applications, including high tech electronics, military, consumer appliances, even state- 
of-the-art wireless communications. Tadiran batteries last by far longer than conventional cells, making them 
ideal for remote, portable, or seldom used equipment. 


TL-51XX MBU Series: ¢ Very low self discharge rate * Suited for long-term operation at low current levels 
with long stands Intermittent discharge with medium current level, provided that the average current 
exceeds the active current level 


TL-2XXX XTRA™ Series: * Excellent shelf life (10 years) »* Very low self-discharge »* Major improvement 
of voltage delay at the start of discharge at medium current levels (TMV) °¢ Intermittent discharge at medium 
current levels 


TL-59XX XTRA™ High Capacity Series: « High capacity batteries for long term applications at low currents 
¢ For use in wireless sensors, utility meters, RFID tags, toll tags for toll road pricing, etc. 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Axial Pins 


Connector Type 
Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


TLM-15XXMP and TLM-15XXHP Series: « These two families, 
High Power and Medium Power, are specifically designed for 
applications requiring high power, long life and extended storage. 


TLH-XXXX Extended Temperature Series: * For Operation 
at Temperatures up to 125°C Applications: The following list 
represents actual applications where Tadiran Lithium cells and 
batteries are already being used as a main or backup source of 
energy: * Utility meters and A.M.R. equipment * PC computers 
and data loggers * CMOS memory and RTC backup » Toll 
tags and RFID transponders »* Programmable logic controllers 
¢ Wireless alarm sensors * Sea buoys and remote monitoring 
systems Military and Aerospace systems * Automatic External 
Defibrillators * Communications Systems * Telematics UL Approval: Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells 
and batteries are UL recognized. UL File No. MH12193 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for 


medical, life support or life sustaining devices or systems. F ‘ : 
Dimensions in mm 


Fig. 3 — Solder Tabs 


@ 0.785 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


~~ 168 16.8 


Nominal 
Nominal Discharge 
Nom. | Capacity Dimensions (mm) Weight*| Current | Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Series Type (V) (mAh) A B c D = F (g) (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
AA 4 550 50.3 | 15.1 19.2 50 439-1042-ND 24.00 222.00 5220.00/300 | TLM-1550HP/S 
F 2/3AA 4 240 26.9 | 14.8 Ze = _ = aja 20 439-1045-ND 22.00 203.50 7975.00/500 | TLM-1530HP/S 
q High Power 1/2AA 4 135 | 197 | 15.1 79 12 439-1046-ND 22.00 203.50 4785.00/300 | TLM-1520HP/S 
1/2AA 4 200 19.7 | 15.1 8.0 12 439-1047-ND 20.00 185.00 4350.00/300 | TLM-1520MP 
3 High Power AA with Tab 4 800 50.5 | 14.8 _ = a — 20 50 439-1043-ND 26.50 245.13 5763.75/300 | TLM-1550MP/Z2/T 
1 MBU 1/2AA 3.6 950 25.2 | 14.5 _ = = ss 9 0.5 439-1002-ND 4.72 43.66 1711.00/500 | TL-5101/S 
AA 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1012-ND 5.78 53.47 1257.15/300 | TL-5104/S 
2 MBU 1/2AA with Leads | 3.6 950 25.2 | 14.5 a _ = _ 9 0.5 439-1003-ND 5.04 46.62 1096.20/300 | TL-5101/P 
AA with Leads 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1013-ND 6.10 56.43 2211.25/500 | TL-5104/P 
4 MBU 1/10D 3.6 1,000 6.5 | 32.9 2 3.2 | 15.24 | 7.62 16.8 0.5 439-1023-ND 7.38 68.27 1605.15/300 | TL-5134/P 
1/6D 3.6 1,700 10.2 | 32.9 2 3.2 | 15.24 | 7.62 21.5 0.5 439-1024-ND 9.76 90.28 1698.24/240 | TL-5135/P 
5 MBU BEL 3.6 400 6.75 | 18.5 | 22.5 7.5 4.2 7.62 5.3 0.3 439-1025-ND 5.04 46.62 1827.00/500 | TL-5186 
1 XTRA™ 1/2AA 3.6 1,000 25.2 | 14.5 = = _ _ 9 1.0 439-1000-ND 4.94 45.70 1790.75/500 | TL-2150/S 
AA 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1010-ND 6.10 56.43 1326.75/300 | TL-2100/S 
2 XTRA™ 1/2AA with Leads | 3.6 1,000 25.2 | 14.5 = = _ = 9 1.0 439-1001-ND 5.26 48.66 1144.05/300 | TL-2150/P 
AA with Leads 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1011-ND 6.40 59.20 1160.00/250 | TL-2100/P 
1/2AA 3.6 1,200 25.2 | 14.5 9.2 1.0 439-1004-ND 5.78 53.47 2095.25/500 | TL-5902/S 
1 XTRA™ High Capacity 2/3AA 3.6 1,650 33.5 | 14.5 = = = = 11.8 1.3 439-1007-ND 6.52 60.31 2363.50/500 | TL-5955/S 
AA 3.6 2,400 50.5 | 14.5 17.6 2.0 439-1014-ND 7.24 66.97 1574.70/300 | TL-5903/S 
1/2AA with Leads | 3.6 1,200 25.2 | 14.5 9.2 1.0 439-1005-ND 6.10 56.43 1326.75/300 | TL-5902/P 
2 XTRA™ High Capacity | 2/3AA with Leads | 3.6 1,650 33.5 | 14.5 = = = = 11.8 1.3 439-1008-ND 6.82 63.09 1236.13/250 | TL-5955/P 
AA with Leads 3.6 2,400 50.5 | 14.5 17.6 2.0 439-1015-ND 7.56 69.93 1370.25/250 | TL-5903/P 
1/2AA with Tabs 3.6 1,200 25.2 | 14.5 9.2 1.0 439-1006-ND 6.10 56.43 488.00/100 | TL-5902/T 
3 XTRA™ High Capacity | 2/3AA with Tabs 3.6 1,650 33.5 | 14.5 = = = a 11.8 1.3 439-1009-ND 6.82 63.09 2472.25/500 | TL-5955/T 
AA with Tabs 3.6 2,400 50.5 | 14.5 17.6 2.0 439-1016-ND 7.56 69.93 1644.30/300 | TL-5903/T 
1/2AA 3.6 900 25.2 | 14.5 9.6 1.0 439-1030-ND 6.96 64.38 2523.00/500 | TLH-5902/S 
1 Extended Temperature 2/3AA 3.6 1,400 33.5 | 14.5 = = =S = 12.5 1.3 439-1032-ND 7.86 72.71 2849.25/500 | TLH-5955/S 
AA 3.6 2,000 50.5 | 14.5 18 1.0 439-1034-ND 8.74 80.85 1900.95/300 | TLH-5903/S 
1/2AA with Leads | 3.6 900 25.2 | 14.5 9.6 1.0 439-1031-ND 7.28 67.34 1583.40/300 | TLH-5902/P 
2 Extended Temperature | 2/3AA with Leads | 3.6 1,400 33.5 | 14.5 = = = = 12.5 1.3 439-1033-ND 8.18 75.67 1482.63/250 | TLH-5955/P 
AA with Leads 3.6 2,000 50.5 | 14.5 18 1.0 439-1035-ND 9.06 83.81 1642.13/250 | TLH-5903/P 
1/10D 3.6 1,000 6.5 | 32.9 | 3.4 2.7 | 15.24 | 7.62 16.3 1.0 439-1037-ND 9.36 86.58 2035.80/300 | TLH-5934/P. 
4 iXtra Waffers 1/6D 3.6 1,500 10.2 | 32.9 | 3.5 2.7 | 15.24 | 7.62 21 1.0 439-1038-ND 12.36 114.33 2150.64/240 | TLH-5935/P. 
1/10D 3.6 1,000 6.5 | 32.9 | 3.4 2.7 | 15.24 | 7.62 16.3 1.0 439-1040-ND 8.12 75.11 1766.10/300 | TL-5934/P 
1/6D 3.6 1,700 10.2 | 32.9 | 3.5 2.7 | 15.24 | 7.62 21 1.0 439-1041-ND 10.74 99.35 1868.76/240 | TL-5935/P 
5 iXtra Waffers 2450 3.6 550 6.2 24 = 5.8 4.8 | 7.62 8.8 0.5 439-1036-ND 5.32 49.21 1157.10/300 | TLH-2450/P 
2450 3.6 550 6.2 24 5.8 4.8 | 7.62 8.8 0.5 439-1039-ND 4.20 38.85 1461.60/480 | TL-2450/P 
6 | Standard Battery Packs MBU - AA 3.6 2,100 27 2.0 439-1026-ND 10.50 97.13 2283.75/300 | TL-5242/W 
7 with Connectors XTRA™ - 1/2AA 3.6 1,000 12.5 1.0 439-1027-ND 8.30 76.78 3429.98/570 | TL-5276/W 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
g fe} go ig ie} 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2342 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ENe€/GIZEf \ndustrial Alkaline, Silver Oxide and Zinc Air Batteries 


Energizer® Industrial Alkaline batteries contain the long-lasting power found in Energizer Max® alkaline batteries with a design enhanced for today’s heavy current or continuous use 
applications. Features: * No mercury added * Excellent shelf life Applications: * Telemetry * Portable Communication * Cameras * Audio Devices * High-Powered Flashlights 
* Pagers * TV Remote Controls * Electronic Door Locks * Smoke Detectors and more 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V)_| Capacity(mAh) | Voltage (V) Drain/Load Diameter Height oz. (9) Part No. Each Pkg. or Tray Carton Part No. 
D 1.5 20,500 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 5.03 (141.9) N105-ND 1.56 12.48/12 65.52/72 | EN95 
c 1.5 8,350 0.8 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 2.3 (66.2) N106-ND 1.32 10.56/12 55.44/72 | EN93 
AA 15 2,779 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.8 (23) N107-ND 69 11.04/24 57.96/144 | EN91 
AAA 1 1,250 0.8 25mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.4 (11.5) N146-ND 69 11.04/24 57.96/144 | EN92 
N 15 1,000 0.8 25mA 0.472 (12) 1.189 (30.2) 0.3 (9) N147-ND 1.08 17.28/24 269.57/576 | EQOVP 
ov 9.0 625 48 25mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.6 (45.6) N145-ND 2.52 20.16/12 105.84/72 | EN22 
6V Lantern | 6.0 18,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 23.5 (665) N401-ND 11.33 54.36/6 475.65/60 | EN529 
D Solder Tabbed Version of above .. ... | N105T-ND 1.92 15.36/12 80.64/72 | EN9ST 
Cc Solder Tabbed Version of above... N106T-ND 1.68 13.44/12 70.56/72 | EN93T 
AA Solder Tabbed Version of above... .-- | N107T-ND 1.05 16.80/24 88.20/144 | EN9IT 
Specialty Type — Small Electronics and Keyless Entry 
Cylinder 12 65 6.0 A8mA/20kN. 0.406 (10.3) 1.122 (28.5) 0.26 (7.5) N403-ND 117 18.72/24 936.00/2,000 | A23CVP 
Button 1.5 150 0.9 17mA/7.5kKQ 0.457 (11.6) 0.213 (5.4) 0.08 (2.3) N402-ND 60 9.60/24 240.00/1,000 | A76VP. 
Button 1.55 4 1.3 -103mA/15k0 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.023 (0.57) N100-ND§ &5 60.00/100 399.00/1,000 | 392-384TS 
Button 1.55 75 1.2 155mA/10kO 0.311 (7.90) 0.213 (5.40) 0.04 (1.12) N101-ND§ 1.70 136.00/100 904.40/1,000 | 393 
Button 1.55 175 1.3 -238MA/6.5kQ 0.457 (11.6) 0.213 (5.40) 0.08 (2.3) N102-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 357-303HVP 
Button 1.55 120 1.3 .238MA/6.5kK0 0.457 (11.6) 0.165 (4.20) 0.06 (1.7) N108-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 386-301TS 
Button 1.55 85 1.3 -103mA/15k0 0.457 (11.6) 0.120 (3.05) 0.048 (1.35) N109-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 390-389TS 
Button 1.55. 26 1.3 -034mA/45k0 0.268 (6.80) 0.102 (2.60) 0.015 (0.42) N110-ND§ 90 72.00/100 478.80/1,000 | 377-376TS 
Button 1.55 32 1.3 .034mA/45k0 0.311 (7.90) 0.102 (2.60) 0.018 (0.5) N111-ND§ 1.03 82.00/100 545.30/1,000 | 397-396TS 
Note: 1 Card contains 4 batteries 
Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) Capacity (mAh) | Voltage (V) Drain/Load Diameter Height oz. (g) Part No. 1card 10 cards 100 cards Part No. 
Hearing Aid Batteries 
Button 14 91 0.9 A3mA/3KO 0.228 (5.80) 0.142 (3.60) 0.01 (0.32) N115-NDt 4.38 39.38 350.00 AC10-4AP 
Button 14 280 0.9 1.3mA/1kO 0.311 (7.90) 0.213 (5.40) 0.03 (0.8) N116-NDt 4.38 39.38 350.00 AC13-4AP 
Button 14 160 0.9 1.3mA/1kO 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.02 (0.5) N117-NDt 4.38 39.38 350.00 AC312-4AP 
Button 14 635 0.9 2.1mA/6250, 0.457 (11.60) 0.213 (5.40) 0.1 (1.9) N118-NDt 4.10 36.90 328.00 AC675-4AP 
§ Silver Oxide Zinc Air 
Instant Cell Phone Chargers Lnergi To Go 


Includes 2 Energizer Lithium 


Batteries. (N602-ND) Digi-Key Price Energizer 
Applications: Fig. Description Part No. Each Part No. 
Cellphone charger for Backup, Travel and 1 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 3 Motorola Connectors.. N320-ND 19.99 CEL2MOT 
Emergency use. 2 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Mini USB Connector. N321-ND 19.99 CEL2MUSB 
Features: 3 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Nokia Connector..... N322-ND 19.99 CEL2NOK 
7 Reusable Convenient « Portable 4 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Sprint and 1 Samsung Connector . . N323-ND. 19.99 CEL2SPR 
F las h | i g hts Energizer® Industrial lighting products are built tough to bring safety and security to every job. Dimensions in Inches 


Fig. 3 


TUF4DPE: * Impact Resistant * Weatherproof * Shatterproof Lens MLT3W2AAL / MLT1W2AAL: « High Strength Aluminum Case « Tail TUF2DPE = 10.267 


* Survives a 30 Foot Drop * Hands-Free Two Position Stand *Long Switch for One-Handed Operation * Textured Grip « Lifetime LED 


Battery Life * One K2 Luxeon LED Lamp « Reduced Battery Consumption 
451: «Floating Lantern * Large Reflector for Bright Beam * Weather- K220WB-E: * Rugged, Impact Resistant Housing »* Rubber Grip 
proof * Weatherproof * Floats * Krypton Bulb * Lanyard Included 


5109IND: * Large Reflector for Bright Beam * Weatherproof * Floats PLED23AE: « Strong, Lightweight Aluminum « Pocket Clip * Push 


TUF2DPE: + Impact Resistant * Weatherproof * Shatterproof Lens Button Switch 
* Survives a 15 Foot Drop + Large, Powerful Light *Long Battery }WpL33A2: * Multiple Position Pushbutton Switch + Swivel 
Life Adjustment *2 White LEDs for Spot * 2 White LEDs for Flood 


TUFAAAPE: « Impact Resistant * Weatherproof Floats *Shatter- °4 White LEDs for Flood/Spot * 2 Red LEDs for Night Vision 
proof Lens * Survives a 20 Foot Drop » Lifetime Pushbutton Switch 7 ypqo4pe: Impact Resistant * Weatherproof * Shatterproof Lens 
TUF2AAPE: Impact Resistant * Weatherproof *Shatterproof Lens * Survives a 15 Foot Drop * Broad Beam » Hands-Free for Table or 


* Survives a 30 Foot Drop * Lifetime Pushbutton Switch Bench Top Use * Four Nichia CS LEDs 
4250IND: © Heavy Duty Rubber Flashlight * Impact Resistant TUFACPE: + Impact Resistant * Weatherproof * Floats  Shatterproof 
* Krypton Bulb Lens * Survives a 15 Foot Drop * Long Distance Beam * One 3 Watt 
ML3W2AAL / MLIW2AAE: + Compact and Lightweight » Aluminum  ‘Uxeon LED 
Body * Rubber Grip Lifetime LED Lamp » Reduced Battery FNL2BU1: «Flexible Neck * Large Spring Clip Mount » Hands-Free 
Consumption * Lifetime LED Lamp * 30 Hour Runtime 
Power Lamp Weight Without | Digi-Key Price Energizer 
Fig.| Description Source Output Batteries oz. (g) | Part No. Each Part No. 
1 | Hard Case LED Lantern 4 Dt 100 Lumens | 43.08 (1224.4) | N521-ND 58.10 | TUF4DPE 
2 | Industrial Lantern Lantern 28.5 Lumens 7.7 (220) N514-ND 4.30 | 5109IND 
3 | 2 LED Hard Case 2 Dt 65 Lumens 11.74 (513.2) N517-ND 47.22 | TUF2DPE 
3 | 4 LED Hard Case 4 AAT 24 Lumens 11.9 (336) N519-ND 29.52 | TUF4AAPE 
4 | 3 LED Hard Case 2 AAt 18 Lumens 4.1 (116) N516-ND 24.00 | TUF2AAPE 
5 | Industrial Rubber 20 16.5 Lumens 5.3 (148) N508-ND 8.20 | 4250IND 
6 | Metal 3 Watt LED 2 AAT 65 Lumens 3.79 (107) N522-ND 46.76 | ML3W2AAL 
6 | Metal 1 Watt LED 2AA 45 Lumens 3.79 (107) N523-ND 33.00 | ML1W2AAE 
7 | Tactical Metal 3 Watt LED 2 AAt 65 Lumens 3.66 (103.7) N524-ND 47.22 | MLT3W2AAL 
7 | Tactical Metal 1 Watt LED 2 AAT 45 Lumens 3.66 (103.7) N525-ND 39.98 | MLT1W2AAL 
8 | Contractor 2 AAt 7 Lumens 4.0 (113) N509-ND 7.52 K220WB-E 
9 | Pen Light 2 AAA$ 5.6 Candela 0.7 (19) N515-ND 8.10 | PLED23AE 
10 | 6 LED Head Beam 3 AAA$ 5.6 Candela 1.6 (46) N512-ND 22.16 | HDL33A2 
11 | Hard Case LED Swivel Head 4 AAT 24 Lumens 17.1 (483) N518-ND 33.22 | TUF421PE 
12 | Hard Case LED Spotlight 4 Ct 65 Lumens 29 (818.2) N520-ND 47.28 | TUF4CPE 
13 | Industrial Trim Flex LED F 7 : ma 6 Lumens 1.128 (32) N526-ND 9.74 | FNL2BU1CS 
Lithium Coin Cells 


} Batteries included —‘ ¢ Lithium Batteries recommended 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2343 


Panasonic 


Alkaline: The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide 
for the positive-activating substance, zinc powder for the negative-activating 
substance, and caustic alkali for the electrolyte. 

Features: * Large Current and Large Capacity for an Excellent Performance 
* Stable Voltage and Current * Unsurpassed Resistance to Leakage »* Excellent 
Storage Life 

Applications: 99% MERCURY FREE: * Headphone stereo, radio-cassette 
recorders, strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm cameras, electric 
shavers, tape recorders, high-power flashlights, toys and other cordless products. 
Also available in tabbed versions denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
OxyRide: is the result of a two-way breakthrough in materials and manufacturing 
technology exclusive to Panasonic. The OxyRide battery uses newly developed 


Industrial Alkaline and OxyRide™ Batteries 


oxyhydroxide which releases a higher initial voltage than traditional alkaline 
batteries, while a new vacuum-pouring technology allows a higher quantity of 
electrolytes to be inserted into the battery. As a result of these innovations, the 
Oxyride battery offers more power and longer-lasting energy. 

Applications: * Digital Cameras * High Current Drain Devices » Applications of 
>500mW or >500mA * Also available in tabbed versions denoted by “T” suffix in 
Digi-Key part number. 

OxyRide batteries are NOT recommended for use in flashlights (except LED 
flashlights) or any product with bulbs 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


MADE IN U.S.A. 
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Voltage Dimensions — Inch (mm) Weight* Capacity Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Part No. Each Package Carton Part No. 
Alkaline 
Cc 15 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (1000 cont.) P106-ND 1.26 20.16/24 157.25/288 AM-2PIX 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (1000 cont.) P107-ND 54 3.60/10 98.28/420 AM-3PAI/2SB 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (1000 cont.) P146-ND 54 3.60/10 93.60/400 AM-4PAI/2SB 
N 15 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (1000 cont.) P147-NDt 1.08 17.28/24 280.80/600 AM5X 
ov 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P145-ND 2.31 15.40/10 282.98/210 6AM-6PA/OEM 
Cc 1.5 Tabbed Version P106T-ND 1.62 25.92/24 202.18/288 AM-2PIXT 
AA 1.5 Tabbed Version ... P107T-ND 81 5.40/10 140.40/400 AM-3PIX/2ST 
OxyRide 
AA 1.54 0.551 (14.0) 1.969 (50.0) 0.84 (23) 2800mWh @100mW P277-NDt 1.20 40.00/50 520.00/1000 ZR-6XA/BOEM 
AAA 1.54 0.402 (10.2) 1.736 (44.1) 0.42 (12) 1300mWh @50mW P278-NDt 1.20 40.00/50 300.00/500 ZR-03XA/BOEM 
AA 1.54 MADbET VEISIONS ganas sensied cada sinadasldatarnadiaslealsdrcan soicdh sbnadesdaleW sansa sahledganeadabes P277T-NDt 1.56 52.00/50 676.00/1000 ZR-6XA/BOEMT 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. +Madein Japan  ¢ Initial Voltage 1.7V 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty batteries are composed of: manganese dioxide for the positive- characteristics for general applications * Good storage life Applications: * Radios, clocks and various 
activating substance, zinc for the negative-activating substance, and an aqueous solution of neutral salts other electronic products * Flashlights Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
such as zinc chloride and ammonium chloride for the electrolyte. Features: * Leakage Resistant * Discharge authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Dimensions 
Voltage Inch (mm) Weight* Digi-Key Pricing Panasonic _ 
Size (Vv) Diameter Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg. Carton Part No. fea eS) 
ze 
fs fy ze fas] 
IS BS 
D 15 1.339 (34.0) 2.421 (61.5) 3.53 (100) 700 hrs. (100 cont.) P113-ND 72 11.52/24 50.40/120 | UM1NPA 2 B =* 
s 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (1009 cont.) P103-ND 33 13.20/60 85.80/600 | UM-3NX A 3] Ss g 
° 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (1009 cont.) P265-ND. -30 10.00/50 78.00/600 | RO3NPA/BK Ba y 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1009 cont.) P266-ND. .33 11.00/50 264.00/2000 | UM-5NX 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic Sealed Lead-Acid Batteries (vaive reguiatea) 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

High Quality & High Reliability: The LCR battery has stable and reliable capacity. 100% tested on line for voltage, capacity, 
and seals. And all vents are 100% visually inspected during the final assembly process. * High Power Density: These batteries 
save installation space, while providing full and reliable power for the equipment, and many have been designed for rapid 
recharge, or for high power output. ¢ Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an absorbed electrolyte system. The 
LCR batteries have exceptional leak resistance, and can be used in any position. * Long Service Life; Float or Cyclic: The 
LCR battery has long life in float or cyclic service. * Easy Maintenance: There is no need to check the specific gravity 
of the electrolyte or to add water during the service life. Totally sealed, and needs only charging for maintenance. » No 


Corrosive Gas Generation: There is no corrosive gas generation during normal use. »* Exceptional Deep Discharge 
Recovery: LCR batteries have exceptional deep discharge recovery and charge acceptance, even after deep or prolonged 
discharge. * D.O.T and 1.A.T.A. Approval: Transportation; The SLA batteries should be handled as common cargoes for 
both air and boat shipping. * U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, requires that 
the battery safely vent when overcharged. It further requires that the equipment and battery be submitted together for 
formal UL approval. (UL Component Recognition does NOT remove this requirement for complete package testing). The 
manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use and intermittently during storage. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Cap. Panasonic Replacement 
20h Rate Dimensions — Inch (mm) Terminal | Weight* |Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference 
(V)| (Ah) LxWxH Type (Inch) | Ibs. (kg) |Part No. 1 10 Carton | Part No. (see cross reference abbreviations) 
1.3 3.82 x 0.94 x 1.97 (97 x 24 x 50) -187 spade | 0.66 (.30) |P128-ND 12.21 108.56 379.95/40} LC-RO61R3P | EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612 
3.4 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34x60) | .187 spade | 1.37 (.62) |P166-ND 24.17 214.81 451.10/24) LC-RO63R4P | EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630 
6 4.5 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48x 102) | .187 spade | 1.59 (.72) |P141-ND 14.19 129.00 278.64/24| LC-RO64R5P | EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640 
=o 7.2 5.95 x 1.34 x 3.70 (151 x 34 x 94) -187 spade 2.78 (1.26)|P074-ND 22.10 — 218.00/12) LC-RO67R2P | EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1 
al 12.0 | 5.95x1.97x3.70 (151x50x94) | 187 spade /4.30 (1.95)|PO75-ND 28.10 — 277.28/12) LC-RO612P | EP: CF-6V/12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1 
12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) | .250 spade /4.30 (1.95)/P165-ND 28.10 — 277.28/12) LC-RO612P1 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2 
1.3 3.82 x 1.87 x 1.97 (97 x 47.5x 50) | .187 spade | 1.30 (.59) |P264-ND 25.71 228.51 399.90/20} LC-R121R3P | EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212 
2.2 6.97 x 1.34 x 2.36 (177 x 34x60) | .187 spade | 1.76 (.80) /P171-ND 30.19 268.33 563.49/24) LC-R122R2P | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220 
3.4 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) -187 spade 2.65 (1.20)|P172-ND 39.71 — 70.65/12) LC-R123R4P | EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 
A: 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x94) | .187 spade [5.45 (2.47)|P078-ND 34.90 — 271.43/10| LC-R127R2P | EP: CF-12V/7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1 
712 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x94) | .250 spade [5.45 (2.47)|P218-ND 34.90 — 271.43/10| LC-R127R2P1 | EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2 
12 12 5.95 x 3.86 x 3.70 (151 x 98 x 94) .250 spade | 8.41 (3.8) |P230-ND 51.95 —  242.45/6| LC-RA1212P1 | EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120 
17 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt | 14.3 (6.5) |P174-ND 63.67 —  218.28/4) LC-RD1217P | EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180 
Digi-Key is not approved by any state or 20 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.6 (6.6) |P231-ND 74.27 —  254.64/4) LC-x1220P _ 
federal agency as an authorized supplier 28 |6.50x 4.92 x7.07 (165 x 125x179.5)| nut/bolt | 24.3 (11) |PO49-ND 101.41 869.25 —| LC-x1228P PA: LOXB1228P 
of product for medical, life support or life 28 | 6.50x 4.92 x 6.89 (165 x 125 x 175) |Threaded post] 24.3 (11) |P629-ND 101.41 869.25 3245.20/40) LC-x1228AP | — 
sustaining devices or systems. 33__ [7.70 x 5.12 x 7.09 (195.6 x 130 x 180)| _nut/bolt__| 26.5 (12) |P259-ND 107.80 924.00 —| LC-R1233P__| EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; PA: LCR12V33 
CROSS REFERENCE Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Terminal Weight —_| Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement 
ABBREVIATIONS: (V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (Inch) Ibs. (kg) Part No. Carton Part No. Battery Cross Reference 
EP = Eagle-Picher Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) 
YU = Yuasa is 20w 5.51 x 1.52 x 3.70 (140 x 38.5 x 94) 250 spade | 2.98 (1.35) | P210-ND 32.06 316.35/12 | UP-RW1220P1_ | — 
PS = Power Sonic 45W 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) .250 spade 5.62 (2.55) | P225-ND 39.80 327.27/10 | UP-RW1245P1 | PA; LC-R129P1, PA; LC-R129CH1 


PA = Panasonic * See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2344 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sealed Lead-Acid Batteries (vaive Regulated) 
® 


TECHNICAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


¢ Sealed Construction: BB unique construction and sealing technique ensures that 
no electrolyte leakage should occur from the terminals or case. They are classified 
as “Non-Spillable” and meet all requirements of the International Air Transport 
Association (I.A.T.A.) and D.0.T. 

* Electrolyte Suspension System: All BB batteries utilize an electrolyte suspension 
system consisting of a glass fibre separator material. This suspension system helps 
to achieve maximum service life, by fully retaining the electrolyte and preventing its 
escape from the separator material. No silica gels or other contaminants are used. 

¢ Maintenance Free Operation: During the life of BB batteries, there is no need to 
check their specific gravity or add water etc. In fact, there are no provisions for such 
maintenance functions to be carried out. 


ce AS 


in the event of the internal gas pressure rising to an unacceptable level. This 
low pressure venting system, coupled with the significantly high recombination 
efficiency, make BB batteries one of the safest valve regulated lead acid batteries 
available. 

¢ Heavy Duty Grids: The heavy duty lead calcium alloy grids in BB batteries provide 
an extra margin of performance and service life in both float and cyclic applications, 
even in conditions of deep discharge. 

The manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use 
and intermittently during storage. 

¢ U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, 
requires that the battery safely vent when overcharged. It further requires that the 
equipment and battery be submitted together for formal UL approval. 


Terminal Adapters 


71-72 


Terminal Adapters 


T2711 


* Operation in any Orientation: The combination of sealed construction and BB's Note: Recycling information available on Digi-Key website. R Digi-Key Price | BB 
electrolyte suspension system permits operation of BB batteries in any orientation, Digi-Key® is not approved by any state or federal agency as an authorized | Description Part No. Each | Part No. 
but upside-down charging should be avoided. Battery will not lose its capacity, S##plier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 0.187 Terminal ~ 0.250 Terminal | 529-1019-ND 50 1 11-12 
electrolyte, or service life under any orientation. CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: - - 0.250 Terminal ~ 0.187 Terminal 522-1020-ND 50 12-11 
Low Pressure Venting System: BB batteries are equipped with a safe, low pressure EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; CS = CSB; PA = Panasonic; = pein < 
venting system, which is designed to release excess gas and reseal automatically UP = Universal Power Nut/Bolt Terminal ~ 0.250 Terminal | 522-1021-ND___.50_| B1-T2 
Cap. 
20h Terminal BB Replacement 
Rate Dimensions — Inch (mm) Type Weight* | Digi-Key Pricing BB Battery Cross Reference 
(V)| (Ah) LxWxH (Inch) Ibs. (kg) | Part No. al 10 Carton | Part No. (see above for mfg. abbreviations) 
BP Series — General Use 
1.2 | 3.82x 0.98 x 2.01 (97x 25x51) |.187 spade | 0.66 (.30) | 522-1000-ND 11.70 104.00 500.50/55 ) BP1.2-6-T1 EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612; CS: GP612; PA: LC-RO61R3P, LCR6V1.3P 
3.0 | 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34 x 60) | .187 spade | 1.43 (.65) | 522-1001-ND 12.65 — 202.32/18 | BP3-6-T1 EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630; CS: GP630; PA: LC-RO63R4P, LCR6V3.4P 
5.0 | 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48x 102) |.187 spade | 2.09 (.95) | 522-1002-ND 14.56 — 191.51/16 | BP5-6-T1 EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640; CS: GP645; PA: LC-RO64R2P, LCR6V4P 
6 7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x 94) | .187 spade | 2.87 (1.3) | 522-1003-ND 20.07 — 198.02/12 | BP7-6-T1 EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1; CS: GP672F1; PA: LC-RO67R2P, LCR6V7.2P 
7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x 94) |.250 spade | 2.87 (1.3) | 522-1004-ND 20.07 —__198.02/12 | BP7-6-T2 EP: CF-6V7(C); YU: NP7-6(D); PS: PS-670F2; CS: GP672F2; PA: LC-RO67R2P1, LCR6V7.2P1 
12.0| 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) |.187 spade | 4.52 (2.05) | 522-1005-ND 26.30 — — 173.01/8 | BP12-6-T1 EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1; CS: GP6120F1; PA: LC-RO612P, LCR6V12P 
12.0| 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x 94) | .250 spade | 4.52 (2.05) | 522-1006-ND 26.30 — — 173.01/8 | BP12-6-T2 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2; CS: GP6120F2; PA: LC-R0612P1, LCR6V12P1 
13.0 | 4.25 x 2.80 x 5.51 (108 x 71 x 140) |H connector | 5.51 (2.5) | 522-1029-ND 34.85 — __229.25/8 | BP13-6-WH |— 
1.2 | 3.82x 1.77 x 2.09 (97x 45x53) |.187 spade | 1.30 (.59) | 522-1007-ND 17.93 147.45 418.43/30 |BP1.2-12-T1 | EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212; CS: GP1212; PA: LC-R121R3P, LCR12V1.3P 
2.3 | 7.01 x 1.34 x 2.36 (178 x 34 x 60) | .187 spade | 2.07 (.94) | 522-1008-ND 20.70 — 06.36/18 | BP2.3-12-T1 | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220; CS: GP1222; PA: LC-R122R2P, LCR12V2.2P 
3.0 | 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) | .187 spade | 2.87 (1.30) | 522-1009-ND 25.09 — 206.28/10 | BP3-12-T1 EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230; CS: GP1234; PA: LC-R123R4P, LCR12V3.4P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90 x 70x 102) |.187 spade | 4.10 (1.86) | 522-1022-ND 25.97 — — 170.79/8 | BP5-12-T1 EP: CF-12\/4.5(A); YU: NP5-12(A); PS: PS-1250F1; CS: GP1245F1; PA: LC-R125P, LCR12V5P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90 x 70x 102) |.250 spade | 4.10 (1.86) | 522-1010-ND 25.97 —__170.79/8 | BP5-12-T2 EP: CF-12V4.5(C); YU: NP5-12 
7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) | .187 spade | 5.73 (2.60) | 522-1011-ND 32.92 — — 162.39/6 | BP7-12-T1 EP: CF-12V/7.2(A); 
7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) | .250 spade | 5.73 (2.60) | 522-1012-ND 32.92 — — 162.39/6 | BP7-12-T2 EP: CF-12V/7.2(C); 
12} 10 | 5.94 x 2.56 x 4.57 (151 x 65 x 116) | .250 spade | 7.28 (3.3) | 522-1030-ND 42.50 —  209.68/6 | BP10-12-T2 Ne ; PA: 
12 | 5.94 x 3.86 x 3.70 (151 x 98 x 94) | .250 spade | 8.89 (4.03) | 522-1013-ND 48.29 —  158.80/4 | BP12-12-T2 | EP: CF-12\V/12; YU: NP12-12; PS: PS-12120; CS: GP12120; PA: LC-RA1212P1, LCR12V12PF 
17_| 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | _nut/bolt | 13.6 (6.15) | 522-1014-ND 54.92 470.70 —|BP17-12-B1 | EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180; CS: GP12170; PA: LC-RD1217P, LCR12V17 
20 | 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt | 14.0 (6.35) | 522-1026-ND 61.95 531.00 —|BP20-12-B1 | CS: GP12200; PS: PSH-12180 
28 | 6.89 x 6.54 x 4.92 (175 x 166 x 125)} nut/bolt | 21.2 (9.6) | 522-1015-ND 82.51 707.25 — | BP28-12-B1 | EP: CF-12V26; YU: NP24-12; PS: PS-12260; CS: GP12260 
33 | 7.68 x 5.08 x 7.05 (195 x 129x 179)} nut/bolt | 24.8 (11.3) | 522-1016-ND 108.54 930.30 — | BP33-12S-B7 | EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; CS: GP12340; PA: LC-R1233P, LCR12V33 
40 | 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165x171)} nut/bolt | 31.5 (14.3) | 522-1017-ND 127.16 1089.90 —|BP40-12-B2 | EP: CFR-12V38; YU: NP38-12; PS: PS-12400; CS: GP12400; PA: LC-X1242P 
65 /13.78 x 6.54 x 6.85 (350 x 166 x 174)}_ nut/bolt | 54.0 (24.5) | 522-1018-ND 204.30 1751.10 — | BP65-12-B2-2 | EP: CFR-12V65; YU: NP65-12; PS: PS-12750; CS: GP12650; PA: LC-X1265P, LCR12V65P 
EB Series — Mobility Use 
12 50.0 | 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165 x 171)] nut/post |36.38 (16.5) | 522-1028-ND 210.28 1802.40 —|EB50-12-12  |— 
20.0 | 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt {14.22 (6.45)| 522-1031-ND NEW! 69.62 596.70 —|EB20-12-B1_ |— 
HR Series — High Rate Use 
8.0f| 5.94 x 2.56 x 3.70 (151 x 65x 94) | .250 spade | 6.06 (2.75) | 522-1023-ND §2.25 — — 257.74/6 | HR9-12-T2 YU: NPX-L35; PS: PSH-1280F2; CS: HR1234WF2; PA: UP-RW1245P1, LC-R129P1, LCR129CH1 
12 |13.0t) 5.94 x 3.86 x 3.86 (151 x 98 x 98) | .250 spade | 9.25 (4.20) | 522-1025-ND 73.20 627.45 —|HR15-12-T2 )CS: HR1251W 
20.0t} 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt | 14.33 (6.50) | 522-1027-ND 97.35 834.45 — |HR22-12-B1_ |— 
MPL Series — High Rate, Long Life Standby Use 
12 | 53t |8.98 x 5.47 x 8.82 (228 x0 139 x 224)| nut/bolt | 39.2 (17.8) | 522-1024-ND 203.75 1746.45 — | MPL55-12-B5 | CS: GPL12520; PS: PG-12V55 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. —__f Capacity at 10h rate (Ah) 
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Lead Acid Battery Chargers 


Features: * 100 ~ 240VAC * Switching DC Battery Chargers »* Automatic Fast/Float Function * LED Indicator » Optimizes Battery Life * Meets Safety Agency Requirements 
* Complies with EMI-RFI Regulations » Impact Resistant Polycarbonate Enclosures * Three Year Warranty Note: IEC320 AC Power cords not included 


Shown without 


Output Max. Dim. - Inch (mm) AC Input Mating Connectors Digi-Key Price Each Ault power cord 
Fig. | VDC | mA | Power (W) LxWxH Cord | Panel Mount | PCB Mount [Harness Mount | Part No. 7] 10 25 Part No. 
1 6 400 3 1.88 x 2.20 x 1.96 271-2377-ND 22.28 18.16 17.05 | 3VA0603007 
12 | 300 4.47 (48 x 56 x 50) 271-2378-ND 22.28 18.16 17.05 | 3VA1202507 
1 6 400 3.73 2.95 x 2.72 x 1.93 271-2379-ND 22.28 18.16 17.05 | 5VA0606007 
12 | 500 7.45 (75 x 69 x 49) 271-2380-ND 22.28 18.16 17.05 | 5VA1205007 
1 12 | 500 7.35 ae _ $C1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND 271-2381-NDt 31.83 27.31 25.13 BA500120500003BK 
2 | 12 | 50 | 735 | *e\écuy sp)” | 348-ND | Sci048-ND | Sc1050-ND | cP-o248-ND | 271-2882-ND 31.82 28.04 25.80 | BASOD120500003NK 
6 | 1000 7.35 271-2383-ND 50.80 45.00 42.10 | BVL061000003N 
6 | 2000 14.70 271-2384-ND 50.80 45.00 42.10 | BVL062000003N 
12 | 600 8.82 4.20 x 2.60 x 1.46 271-2385-ND 50.80 45.00 42.10 | BVL120600003N 
3 | 42 | 1200 | 17.64 (107x66x37) | 2102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND | 574 5986-ND 5080 45.00 42.10 | BVL121200003N 
24 | 300 8.82 271-2387-ND 53.71 44.42 42.10 | BVL240300003N 
24 | 600 17.64 271-2388-ND 49.69 41.10 38.95 BVL240600003N 
6 | 3800 28 5.08 x 3.05 x 1.59 271-2389-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW063800003A 
3 12 | 2250 33 , _ 7 “70 Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND 271-2390-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW122250003A 
24 | 1250 37 (129.x 77 x 40) 271-2391-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW241250003A 
t+ With power cord 
PA f] co InteliTender Models 150 and 300 Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Digi-Key Price 
Volt | Amp | Model A B Part No. Each Description Part No. Each 
Batte ry Battery Chargers Cable (Must Order Separately) 
Charger/Maintainer oa ai PATC-O2-ND$ 69.99 |_| Battery Hook-up, 
: 5.0 (127) | 5.75 (146) t ' Spring Clamp PATC-07-ND 7.49 
The InteliTender brings the battery to full optimum 12 1 150 PATC-04-ND$ 69.93 Motorcycle Hook-| 
charge. Then, under the control of its computer, 12 1.5 150 PATC-03-NDt 69.93 DICIEIOR ROOK UD 
monitors the batteries voltage, supplying only 12x2|15x2| 300 | 7.0(178) | 7.75 (197) | PATC-08-NDt 124.88 Ring Lugs PATC-06-ND 5.00 
what is needed to maintain the ideal charge. ‘ Marine Hook-up, 
+ Recommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. ‘ 
Model 300 charges 2 batteries. + Recommended for 4.0 Ah and above batteries. Ring Lugs PATC-05-ND 5.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2345 
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M@ MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. 


Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders — RoHS Compliant 12 4 Battery Case for 4 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 
1 1 PC Mount, Solder Legs BC1/3N-ND 84 76.64 Leads and Switch SBH-341AS-ND 1.06 95.88 
“N” Cell Holders 3 9 6” (152.40mm) Wire Leads, 
2 2 PC Mount, Solder Legs BH2N-ND 1.89 1.70 1.56 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH2AA-W-ND 1.37 1.24 1.03 
“AAA” Cell Holders 4 3 6” (152.40mm) Wire Leads, 
3 2 | PC Mount, Solder Legs BH2AAA-PC-ND® 130 1.18 98 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH3AA-W-ND@ 215 1.94 1.62 
4 3 PC Mount, Solder Legs BH3AAA-PC-ND 2.19 1.98 1.65 6” (152.40mm) Wire Leads, 
3 | 2 | 8" (152-40mm) Wire Leads, 5.) 4 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH4AA-W-ND 252 227 1.90 
Stripped-Tinned -187 (4.76mm) BH2AAA-W-ND 1.30_1.18 98 Computer Clock Battery Replacement — “AA” Cell Holder — RoHS Compliant 
4 3 6 {eon ne BH3AAA-W-ND 219 198 1.65 43 3 9” (228.60mm) Wire Leads with Connector, 
i ‘ise-domm} Wire a. mm) ; : : Velcro Pads Included BH3AA-211-ND 3412281 277 
5 | 4 | stripped-Tinned 187" (4.76mm) BH4AAA-W-ND 2.42 249 1.83 “1/2AA” Cell Holders — RoHS Compliant 
6” (152.40mm) Wire Leads, 10 1 PC Mount, Solder Legs BH1/2AA-3-ND 76 70.63 
| 3 Stripped-Tinned .161” (5mm) with Cover SBH-431-1A-ND@ 75 68 57 “2/3A” or “123A” Cell Holders 
“AA” Cell Holders 10 1 PC Mount, Solder Legs BH2/3A-3-ND® 78 73 66 
3] 2 | PC Mount, Solder Legs BH2AA-PC-ND® 137 1.24 1.03 - Cover for BH2/3A-3 BH2/3AC-ND 65 5950. 
4 3 PC Mount, Solder Legs BH3AA-PC-ND 2.34 2412 1.77 14 1 PC Mount, Solder Legs BC2/3AE-ND® 143 1.32 83 
5 4 PC Mount, Solder Legs BH4AA-PC-ND 2.52 2.27 1.90 = Cover for BC2/3AE BC2/3AC-ND AG 42.28 
6 | 2 | PC Mount, Solder Legs BK-6100-PC4-ND@ 2.70 2.22 2.10 “G” Gell Holders — RoHS Compliant 
7_|_ 3 | PC Mount, Solder Legs BK-1280-PC6-ND® 2.88 2.52 2.26 | | 4574 | pc Mount, Solder Legs BHC-2-ND 197 478 172 
8 | 4 | PC Mount, Solder Legs BK-1279-PC8-ND@ 335 276 2.43 “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
10 | 1 | PC Mount, Solder Legs BHAA-3-ND® 84.78 «70 16 | 1 | PC Mount, Solder Legs BHD-2-ND 398 3493.03 
1 3 | Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire L ; a 7 : . 
Leads and Switch with Belt Clip SBC331AS-GRN-ND® 194 1.75 1.62 antern Battery Replacement — “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
F Battery Case for 2 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 17 4 Uses Four UM-1 or D Cells BA4D-S-ND 2.92 263 2.54 
Leads and Switch SBH-321AS-ND® 70 63 58 Coin Cell Holders — 10mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
12 3 Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 18 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH401-ND 95 86 75 
Leads and Switch SE OSD 8 8982 | RoHS Compliant +CutTape Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2346 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Battery Holders (cont) DigiReel’ | Cigarette Lighter Auto Power 
No. of Digi-Key Price Each Specifications: * 21mm (Inside Diameter) * Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) * The length of the cord shown 
Fig. | Cells | Description Part No. 100 in each item is measured from the welding point 
Coin Cell Holders — 12.5mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
18 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH501-ND 1.14 96 89 Digi-Key Price Each 
49 1 SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-CT-NDt A5 38 = 30 Fig.| Description Part No. 1 10 100 
SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-TR-ND$ 199.11/800 4 
Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter — RoHS Compliant Auto Power Plug — RoHS Compliant 
3 eoMount, Solder 120s, ie on Gal Height Sees ia in $3 ABS Fused Auto Plug with LED, Black APP-001-ND 2.20 1.98 1.95 
, Temperature Range -40°C ~ 245° - : : ‘ i 009-1 
21 | 1 | Sut Temperature Range -40°C ~ 245°C, Gold — |BH600SM-G-ND ‘90 8276 42 | ABS Fused Auto Plug with LED, Gray Seana 2200 1.98. 1.95 
24 SMT, High Temperature, 16x5.8mm, Gold BH600SM-5.8-G-ND 1.00 90 83 ABS Fused Auto Plug with No LED, Black APP-003-ND 2.01 1.81 1.79 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter — RoHS Compliant 43 | Auto Locking Plug with LED, Black AP121-ND 3.63 3.28 2.88 
49 1 SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-CT-NDt AS 38 = 30 fi ~ 
SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-TR-ND$ 134.40/450 44 | Auto Locking Socket, Black (use with AP121-ND) AS212-ND 2.66 2.40 2.20 
22] 2 | PC Mount, Solder Legs 2.5 ~ 3.2mm Cell Height + |BH800S-ND 60 55 54 Auto Pi A bli 
23 | 1 | PC Mount, Solder Legs BH32T-C-ND 1047966 bs actinides 
24 1 Vertical, for BR, CR2032 Battery BS-5-ND. 74 67 56 45 | Cigarette Inline Socket, Plastic ZA2010-ND® 1.14 1.00 99 
25 Horizontal, for BR, CR2032 Battery BS-3-ND 68 62 52 7 ‘ 
Horizontal, for 3V Lithium Battery, 46 12 (3.66 meters) Coil Cord Assembly 
26) 1 CR2032 or BR2032 BS-7-ND 74 67 56 with 5A Fused Plug with LED ZA5070-ND@ 6.31 5.69 5.61 
27 PC Mount, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery |BA2032-ND 1.01 69 61 12’ (3.66 meters) 18AWG Cord Assembl 
28 1 SMT, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery BA2032SM-ND 1.01 69 61 47 . SAE . P| ‘ rae See 7A5074-ND: 6.31 6 61 
59 | 4 | SMT for 2032, Gold BU2032SM-HD-GCT-NDt 9075 60 With 0A Fused Plug wil pOdINDS, E G9? _ 13 
SMT for 2032, Gold BU2032SM-HD-GTR-ND¥ 225.60/400 48 8" (203.2mm) 18AWG Cord Assembly 
SMT, High Grip Holder for 2032, Gold BU2032SM-JJ-GCT-NDt 78 65 62 i 4 
30 | 1 | suit! High Grip Holder for 2032, Gold BU2032SM-JJ-GTR-ND$ 195.52/400 with: A Fused lug with: EED ZBEOIZND GOH 082) 6.08 
3t | 1 [PC Mount for 2032, Gold BU2032-1-HD-G-ND a a) 6' (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug 
Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter — RoHS Compliant 49 with 5A Fused Plug with LED ZA5073-ND@ 3.74 3.37 3.32 
19 1 SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-884-CT-NDt 45 38.30 : 
22 | 2 | PC Mount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height BH906S-ND 98 ~«89.~—CO4 6' (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.5mm x 5.5mm DC Plug 
23 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3.2mm Cell Height BH908T-C-ND 1.04 79 66 with 5A Fused Plug with LED ZA5073-2.5-ND@ 5.47 4.98 3.50 
eT ae Gell mee — 24-25mm Cell Diameter F poe Compliant aaa 50 | 12’ (3.66 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug, 
a2, [Pc Mount, Solder Legs, 2 ~ 3mm Cell Height BH2430T-C-ND 95 86.75 with 5A Fused Plug with LED ZAS074-ND@ 5.94 5.35 5.27 
33 PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Cell Height BH1000-G-ND 119 1.10 93 Bt 1’ (0.30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter — RoHS Compliant , , 7 
34 [1 PC Mount, Solder Legs, 3.2mm Cell Height BH3000-ND 1.19 1.10 93 with 2A Fused Plug with LED ELD al S 78S 972 
9-Volt Cell Holders / Snaps — RoHS Compliant 52 6’ (1.83 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm Rt. Angle DC Plug 
35 | 1. | PC Mount, Solder Legs BHOV-PC-ND 115 1.0488 with 3A Fused Plug with LED ZA5077-ND® 374 337 3.32 
6” (152.40mm) Wire Leads BHOV-W-ND 86 7877 , 
36 | 1 | 6.(152.40mm) Battery Snap Cable BS6I-ND 30. 27 25 53 | © (1-83 meters) Cord, Rotary Plug, 
12” (304.8mm) Battery Snap Cable BS12I-ND 31 28.26 with Lighted Switch and 5A Fuse BK-5072-ND@ 7.81 5.35 5.05 
6” (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable BS6I-HD-ND 33 31 28 7 Saat 
37 | 1 | 42" (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable _|BS12I-HD-24AWG-ND 33 30.28 8" (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
6” (152.40mm) |-Style Molded Case 54] 2.1mm x 5.5mm DC Plug ZA5350-ND® 2.82 2.54 2.51 
Battery Snap Cable BSDIEMOsND Alt = 288) 88 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector| ZA5350-B-ND@ 246 2.22 2.19 
38 | 1 (72° (04.¢mm) [-Style Molded Case A208-2tni ia cl : : ; 
Battery Snap Cable BS12I-MC-ND 4 40.36 55 Panel Mount, Power Socket, Insert Lock ZA2070-ND® 3.63 3.24 = 2.93 
39 1 PC Mount, Printed Circuit Board Type with Contacts |BC9VPC-ND 1.39 1.11 1.00 Panel Mount, Power Socket, Screw Lock ZA2060-ND® 2.81 2.51 2.27 
Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) — RoHS Compliant ‘ 
40 | — | 9-Volt Female Snap-on BSPCF-ND 24 22. 15 56 Power Plug Splitter, One Male Plug-Two Receptacle 
41 | —_ | 9-Volt Male Snap-on BSPCM-ND 19 18 12 Sockets with LED ZA5018-ND 5.91 5.34 5.25 
@ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel RoHS Compliant 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description | Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description | Part No. fl 10 100 Fig.| Cells | Description | Part No. 1 10-100 
“N” Cell Holders — RoHS Compliant 8 2 Solder Tabs | BC22AAL-ND@ 55 50 46 “C” Cell Holders — RoHS Compliant 
5 9] 3 | SolderTabs | BC3AAL-ND@ 90 82 76] [15] 1 | SolderTabs ] BHCL-ND 6 S57 52 
; E sola aR om = a oe 10} 4 Solder Tabs | BC4AAL-ND@ 99 89 82] | 16] 2 | SolderTabs | BH2CL-ND 1.21 140 1.01 
“AAA” Cell Holders 11] 4 | Solder Tabs | BH24AAL-ND® 82 75 ~=—.69} | 17} 4 | SolderTabs | BH24CL-ND 135 1.22 113 
12| 4 | SolderTabs | BHI4AAL-ND® 69 62 58} | 18 | 4 | SolderTabs | BHACL-ND 158 143 1.32 
3) 2 | Solder Tats EO eae So 8450) Fag] 6 | SolderTabs | BH26AAL-ND® 118° 7.06.98] | 79] 4 | sSolderTabs | BH22CL-ND 170154 1.42 
4 | 4 | SolderTabs || BCHARAIEND 1411.27 1.18 | | 44) 8 | Solder Tabs | BH48AAL-ND 141 1.27 1.18 “D* Coll Hold: : 
5 | 4 | SolderTabs | BH24AAAL-ND 96 87 80 8 | 2 | 6’ WireLeads | BC22MAW-NDt ‘57. ~O«OBt AB ‘ell Holders — RoHS Compliant 
3 | 2 | 6"WireLeads | BC2AAAW-ND+ 67 ©6056 9 | 3 | 6’WireLeads | BC3AAW-NDT ‘o4~—S gs. ~Ssi7| | 20] 1 | SolderTabs | BHDL-ND 71 665 ~—«60 
4 | 4 | 6” WireLeads | BC4AAAW-ND+ 1.44 1.30 1.20 to | 4 | 6" WireLeads | BC4AAW-ND+ ‘98. «= g9~Sfsig2 | ~(| 21] 2 | SolderTabs | BH2DL-ND 135 1.22 113 
5 | 4 | 6” WireLeads | BH24AAAW-NDt 98.89 82 11 | 4] 6" Wire Leads | BHO4AAW-NDF "90.82 76] | 22) 3 | SolderTabs | BH3DL-ND 166 1.50 1.38 
“AA” Cell Holders 12| 4 | 6° Wire Leads | BH144AW-NO+ ‘77 ~—-70~SO64| | 23) 4 | Solder Tabs | BH24DL-ND 166 1.50 1.38 
6 | 1 | SolderTabs | BCAAL-ND® 54-49-46 | | 13 | 6 | 6" Wire Leads | BH26AAW-NDt 1.21 140 1.02] | 24] 4 | Solder Tabs | BH4DL-ND 2.07 187 1.73 
7 | 2 | SolderTabs | BC12AAL-ND@ 57 528 14| 8 | 6" Wire Leads | BH48AAW-NDT 1.44 1.30 1.20] RoHS Compliant + Stripped-Tinned 3/16" (4.78mm) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EYSTONE Battery Clips, Contacts and Holders 


Dimensions in Inches 


Fig. 31 Uses CR2032 Coin Cell 
Lithium Batteries 


1.154 
("433 | 
i 
2761 
4 
Zone for optional - 
adhesive fixation 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Fig. Description Part No. 1 10 100 
“N” Aluminum Cell Holders 3 3 Cell 187K-ND 8.01 7.44 6.93 
1 1 Cell 154K-ND@ 2.10 1.95 1.66 9 2 Cell 185K-ND 2.89 2.67 2.51 
2 2 Cell 155K-ND@ 4.32 4.02 3.52 10 4 Cell 196K-ND@ 5.94 5.52 5.15 
3 3.Cell 156K-ND 9.00 8.36 7.29 10 4 Cell 151K-ND@ 6.26 5.73 5.42 
“AAA” Aluminum Cell Holders 1 1 Cell 2224K-ND® 2.13 1.98 1.69 
1 1 Cell 137K-ND@ 2.37 2.20 2.16 le 2 ———— me oS Cone a a= 
- ace Pee sees oe a 13 1 Cell = OTOKNS 5 a a _ 2.56 2.33 
3 3 Cell 169K-ND 6.62 6.15 5.51 a = : : : 
4 4 Cell 170K-ND¢@ 9.07 8.42 7.34 _DE Aluminum Cell: Holders} 
“AAA” Plastic Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant : ee: eae ao ace 
i ah mee ae 1 as a 3 3Cell 190-ND¢@ 9.10 8.45 747 
2! I i a i 
9 2 Cell 186K-ND 3.29 3.04 2.86 
£ 3 Cell ree ND) 1.68 1.58 1.52 10 4Cell 200K-ND@ 7.18 6.67 6.21 
8 4 Cell 2481K-ND 1.84 1.74 1.67 1 1 Cell 2226K-ND@ 2.73 2.53 2.33 
“AAA” Plastic Cell Holders - 6” Wire Leads — RoHS Compliant 12 2 Cell 2227K-ND 4.65 4.32 3.84 
5 1 Cell 2467K-ND 1.20 1.14 1.09 “D” Steel Cell Holderst — RoHS Compliant 
6 2 Cell 2469K-ND 1.26 1.19 1.14 14 1 Cell 2175K-ND 3.41 3.12 2.68 
7 3 Cell 2480K-ND 1.68 1.58 1.52 12mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
8 4 Cell 2482K-ND 1.84 1.74 1.67 24 1 Cell 500K-ND 1.32 1.16 95 
“AA” Aluminum Cell Holders 25 2 Cell 501K-ND 2.08 1.94 1.71 
1 1 Cell 139K-ND® 1.66 1.55 1.40 16mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
2 2 Cell 140K-ND@ 3.10 2.87 2.65 24 1 Cell 502KE-ND 1.64 1.53 1.34 
2 2 Cell 146K-ND@ 3.64 3.33 3.03 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
3 3 Cell 171K-ND@ 5.31 4.94 4.34 24 1 Cell 106K-ND 1.64 1.53 1.34 
4 4 Cell 182K-ND@ 7.54 7.00 6.17 24 1 Cell 103K-ND 1.64 1.53 1.34 
9 2 Cell 189K-ND 2.81 2.62 2.43 25 2 Cell 1026K-ND 1.80 1.68 1.48 
10 4 Cell 192K-ND@ 5.11 4.75 4.16 23mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
"1 1 Cell 2222K-ND@ 2.08 1.93 1.81 24 1 Cell 107K-ND 1.64 1.53 1.34 
12 2 Cell 2223K-ND@ 3.30 3.05 3.03 24 1 Cell 104K-ND 1.64 1.50 1.34 
“AA” Plastic Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 25 2 Cell 1027K-ND 1.80 1.68 1.48 
15 4 Cell 2460K-ND 4.20 1.14 4.09 24mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
16 2 Cell 2462K-ND 1.26 1.19 1.14 24 1Cell 105K-ND 1.64 1.53 1.34 
17 3.Cell 2464K-ND 1.68 1.58 152 24 1 Cell 1025-7K-ND 1.80 1.68 1.48 
i 18 4 Cell 2477K-ND 1.84 1.74 1.67 25 2 Cell BLOZ S/N 1.80 1.68 1.48 
“AA” Plastic Cell Holders - 6” Wire Leads — RoHS Compliant 7” 5 Ei) Con et Holder — none Compliant = = 
- i 5 : 
15 1 Cell 2461K-ND 1.20 1.14 1.09 ss - HE 
16 2 Cell 2463K-ND 1.26 1419 4h 3 wz vertical 20mm Gorn Set Holder — RoHS Compliant “a <3 
17 3.Cell 2465K-ND 1.68 1.58 1.52 on teal ee i ; oh ae 
2 at rf @ ! 
= “AA” 4 Cel = ae = us He? Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts — RoHS Compliant 
‘AA” Plastic Cell Holders - with Snap-On Connector — RoHS Compliant 29 q2nimn 3000K-ND 57 50 A 
19 2 Cell 2474K-ND 1.26 1.19 1.14 29 Soin 3002K-ND ‘58 31 “42 
20 3 Cell 2475K-ND 1.68 1.58 1.52 29 Sait 3004K-ND ‘59 ‘52 43 
21 4 Cell 2476K-ND 1.84 1.74 1.67 ‘ : 3 
29 24mm 3006K-ND 64 56 A7 
Cell Lithium - Plastic Holders - PC Mount — RoHS Compliant Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts - Cut Tape — RoHS Compliant 
22B V2 AA 108KK-ND 1.60 1.49 1.32 29 1 Cell, 20mm 3002KCT-ND 72 42 37 
22B AA 1028K-ND 1.60 1.49 1.32 29 1 Cell, 24mm 3006KCT-ND 1.09 1.00 94 
22B 2/3 A 1029K-ND 1.60 1.49 1.32 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts - Tape & Reel — RoHS Compliant 
Lithium - Plastic Retaining Cover — RoHS Compliant 29 1 Cell, 20mm 3002KTR-ND 218.00/500 
22A 1/2 AA 108CK-ND 64 59 57 29 1 Cell, 24mm 3006KTR-ND 356.00/400 
22A AA 1028CK-ND 76 72 69 Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts — RoHS Compliant 
23 2/3 A 1029CK-ND 72 .68 66 30 42mm 3001K-ND 57 50 At 
“C” Aluminum Cell Holderst 30 20mm 3003K-ND 58 51 42 
: 1 Cell UeINDS 2.03 1.89 1.63 @ RoHS Compliant + °C” and “D" cell holders are dual clips only + Figs. 36, 38, 48 and 49 sold by the pair 
2 Cell 174K-ND@ 3.29 3.04 2.86 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ED MANUFACTURER 


KEYSTONE 


Battery Clips, Contacts and Holders (cont, 


Dimensions in Inches 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Description Part No. i 10 100 Fig. Description Part No. il 10 100 
30 23mm 3005K-ND 59 52 43 Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant 
30 23mm 3011K-ND 62 255: 32 43 Single, 4” 232K-ND AT 44 42 
30 24mm 3007K-ND 64 56 AT 43 Single, 6” 233K-ND 48 AS A4 
30 24mm 3009K-ND 59 54 50 43 Single, 8” 234K-ND 49 A6 A4 
Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk — RoHS Compliant Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style} — RoHS Compliant 
31 1 Gell, 20mm 1060K-ND 1.64 1.53 1.34 4¢ Single: 4. ZSIEND ot “8 ie 
32 1 Cell, 20mm 1061K-ND 2.05 1.89 1.80 “4 single. 6 eSIGND a a ay 
7 44 Single, 8” 237K-ND 53 -50 48 
32 2 Cell, 20mm UCSD) 605 1.88 1:80 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant 
32 1 Cell, 23mm 1071K-ND 2.05 1.89 1.80 & Single, 4” 84-4K-ND 55 2 50 
Surface Mount Coin Cell Holder - Cut Tape — RoHS Compliant 45 Single, 6” 84-6K-ND 57 54 52 
29 1 Cell, 12mm 3000KCT-ND 74 68 64 45 Single, 8” 84-8K-ND 58 5S 52 
Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel — RoHS Compliant Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant 
29 1 Cell, 12mm 3000KTR-ND 339.60/1000 45 Single, 4” 81-4K-ND 55 52 50 
31 1 Cell, 20mm 1060KTR-ND 564.75/500 45 Single, 6” 81-6K-ND 57 54 52 
32 1 Cell, 20mm 1061KTR-ND 422.10/200 45 Single, 8” 81-8K-ND 58 ‘55 52 
32 2 Cell, 20mm 4062KTR-ND 422.10/200 Vertical “9V” PC Snap-On Connector — RoHS Compliant 
32 1 Cell, 23mm 1071KTR-ND 422.10/200 46 = 968K-ND 1.01 95 90 
9 Volt Plastic Holders — RoHS Compliant “9V" Battery Snap-Ons — RoHS Compliant 
33 1 Cell 1294K-ND 1.87 174 152 a7h eid Ze NND oF 0 s08 
34 1 Cell 1295K-ND 1.80 1.68 1.49 ae eee POsICND) at es Be 
= — - - Single “AA” Cell Contacts — RoHS Compliant 
9 Volt Aluminum Holders — RoHS Compliant 48 = 209K-NDE 52/2 25 A 
33 1 Cell 1291K-ND 2.95 2.71 2.39 Dual “AA” Cell Contacts — RoHS Compliant 
34 1 Cell 1290K-ND 2.82 2.58 2.33 49 = 210K-ND$ 79/2 37 35 
Insulated Polarizing Washers “A” ,“AA”, “OV” Surface Mount Cell Contacts - Cut Tape — RoHS Compliant 
35 Red 59K-ND@ = 12 .09 48 _- 5231KCT-ND 67 62 58 
35 Black 60K-ND = 12 .09 “A” ,“AA”, “9V” Surface Mount Cell Contacts - Tape & Reel — RoHS Compliant 
“AAA” Snap-In PC Battery Clip — RoHS Compliant 48 = 5231KTR-ND 132.75/250 
36 _- 82K-ND£ 67/2 32 24 “AAA” Snap-On Contacts — RoHS Compliant 
“AA” Snap-In PC Battery Clip — RoHS Compliant 48 _ 204K-ND¢ 52/2 25 24 
36 1 Cell 92K-ND$ 67/2 32 24 49 = 202K-ND$ 79/2 37 35 
“AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip - Cut Tape — RoHS Compliant “A”, “AA”, “9V” Spring Contacts — RoHS Compliant 
36 1 Cell S55KCT-ND 66 38 34 50 — OTN) =a ed 49 
“AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip - Tape & Reel — RoHS Compliant a Battery Contacts — RoHS Compliant 
36 1 Gell 55KTR-ND 161.40/300 2 abs eae a ri oe L 
“QV” Steel Battery Clip — RoHS Compliant 53 (+) Button 5224K-ND = 44 13 
37 Single 71K-ND 37 35 34 54 (-) Spring 5202K-ND _ 27 "26 
“AAA”, “AAAA”, “N” Snap-IN Battery Contact — RoHS Compliant 55 (+) Button with tabs 5223K-ND — 14 13 
38 = 238K-ND¥ -36/2 Burg -16 56 (-) Spring with tabs 5201K-ND = .23 22 
9 Volt “PC” Snap-On Battery (on board battery mount) — ROHS Compliant “AAA”, “AAAA”, “N” Battery Contacts — RoHS Compliant 
39 Male 593K-ND 49 46 35 53 (+) Button 5225K-ND = 10 09 
40 Female 594K-ND 55 49 42 54 (-) Spring Seve Np) = 36 34 
9 Volt Battery Straps — RoHS Compliant 2 o Fates BAe ‘ees SN = te as 
al Single UND) 1.80 Hat 142 87 Dual Left Side 5214K-ND = 32 31 
42 Dual 227K-ND 2.86 2.64 2.48 58 Dual Right Side 5213K-ND = 32 31 
Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant “A”, “AA”, “C”, “D” Battery Contacts — RoHS Compliant 
43 Single, 4” 2238K-ND 92 87 82 61 Spring 211K-ND 1 0 09 
43 Single, 6” 2239K-ND 94 89 84 “A” PC Contacts — RoHS Compliant 
43 Single, 6.5” 83K-ND 1.89 1.73 1.64 59 (+) Button 595K-ND. a 18 A7 
43 Single, 8” 2240K-ND 96 -90 86 60 (-) Spring 628K-ND = 81 -70 
Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant “AA”, “AAA”, “N” PC Contacts — RoHS Compliant 
44 Single, 4” 2241K-ND 96 1 .87 59 (+) Button 637K-ND = A7 -16 
44 Single, 6” 2242K-ND 98 98 89 60 (-) Spring 629K-ND = 81 -70 
at Single, 8” 22 hEXD) 1.00 95 90 @ RoHS Compliant + °C” and “D" cell holders are dual clips only + Figs. 36, 38, 48 and 49 sold by the pair 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2349 


"o™°" DC Brushless and Tachometer Fans, Blowers and Impellers 
NS 
DC Fans - Motor: 


¢ Brushless electronic commutation provided by dependable 


solid-state circuitry 
* 100% dielectric tested at 600 VAC/1 second/400 microamps 
maximum leakage 
¢ Polarity protected 
Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Rotron | Finger Price 
Fig.| Family Model mm Nom.) Range Type Bearing | (Watts)| Current} RPM | CFM Expectancy Part No. 1 25 Part No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
GDA2510-12BB 25x10 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 1.2 A |13000} 2.67 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR438-ND@ 8.15 7.03 | GDA2510-12BB | CR181-ND® 54 
GDA4010-12BB 40x10 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 1.08 | .09A | 7000 | 7.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR389-ND® 6.03 5.20 | GDA4010-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA4010-24BB 40x10 24 | 12/27.6 |Lead Wires} Ball | 2.16 | .09A | 7000 | 7.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR390-ND® TAT 6.44 | GDA4010-24BB | CR230-ND® 65 
GDA4020-12BB 40x20 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 1.44 | 12A | 8000 | 8.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR391-ND® 6.32 5.45 | GDA4020-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA4020-24BB 40x20 24 | 12/27.6 | Lead Wires | Ball 1.68 | .07A | 8000 | 8.73 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CR392-ND® 6.32 5.45 | GDA4020-24BB | CR230-ND® 65 
GDA4028-12BB 40x28 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 2.4 2A | 8800 | 11.26} 50,000 hrs. @ 25°C | CR393-ND@ 6.32 5.45 | GDA4028-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA5210-12BB 52x10 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 1.68 | .14A | 6000 | 12.27] 50,000 hrs. @ 25°C | CR394-ND® 6.32 5.45 | GDA5210-12BB | CR388-ND® 59 
GDA6025-12BB 60x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 1.68 | .14A | 4000 | 19.25] 50,000 hrs. @ 25°C | CR395-ND® 6.32 5.45 | GDA6025-12BB | CR221-ND@ 68 
Gryphon GDA6025-24BB 60x25 24 | 12/27.6 |Lead Wires} Ball | 3.36 | .14A | 4000 | 19.25] 50,000 hrs. @ 25°C | CR396-ND® 6.32 5.45 | GDA6025-24BB | CR221-ND® 68 
GDA8025-12BB 80x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires; Ball | 2.04 | .17A | 3000 | 35.48] 50,000 hrs. @ 25°C | CR397-ND® TAT 6.44 | GDA8025-12BB | CR180-ND® 93 
GDA8025-24BB 80x25 24 | 12/276 |Lead Wires} Ball | 3.60 | .15A | 3000 | 35.48] 50,000 hrs. @ 25°C | CR398-ND® TAT 6.44 | GDA8025-24BB | CR180-ND® 93 
GDA9225-12BB 92x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires) Ball | 2.76 | .23A | 2800 | 55.89] 50,000 hrs. @ 25°C | CR399-ND® 8.05 6.93 | GDA9225-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA9225-24BB 92x25 24 | 12/276 |Lead Wires} Ball | 5.28 | .22A | 2800 | 54.63) 50,000 hrs. @ 25°C | CR400-ND® 8.05 6.93 | GDA9225-24BB | CR220-ND® 17 
GDA1225-12BB 120x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 48 AOA | 2400 | 69.36 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR401-ND® 9.31 8.02 | GDA1225-12BB | CR210-ND® 1.72 
GDA1225-24BB 120x25 24 | 12/27.6 | Lead Wires | Ball 8.4 .35A | 2400 | 69.36 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR402-ND@ 9.31 8.02 | GDA1225-24BB | CR210-ND@ 1.72 
GDA1238-12BB 120x38 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 72 .60A | 3000 |128.27) 50,000 hrs. @ 25°C | CR403-ND@ 14.27 12.30 | GDA1238-12BB } CR210-ND® 172: 
GDA1238-24BB 120x38 24 | 12/27.6 | Lead Wires| Ball 14.4 | .60A | 3000 |126.67) 50,000 hrs. @ 25°C | CR404-ND® 14.27 12.30 | GDA1238-24BB | CR210-ND® 1.72 
GDA1238-48BB 120x38 48 | 24/55.2 | Lead Wires | Ball 16.8 | .35A | 3000 |128.27| 50,000 hrs. @ 25°C | CR405-ND® 15.05 12.96 | GDA1238-48BB | CR210-ND® 1.72 
CR0212LB-G50 25x10 12 6/14 | Lead Wires) Ball 0.8 | 70mA |10000| 1.40 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO11-ND® 18.18 15.68 | 032602 CR181-ND® 54 
. CRO412HB-G70 40x10 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.2 | 100mA | 6000 | 6.80 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO15-ND® 12.67 10.93 | 032608 CR230-ND® 65 
Flight LT CRO412HB-C50 40x20 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.4 | 130mA | 8500 | 10.80) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO16-ND® 12.67 10.93 | 032622 CR230-ND® 65 
25,40,52 | cRo424HB-C50 40x20 24 | 21.6/26.4 | Lead Wires | Ball 1.8 | 75mA | 8500 | 10.8 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR360-ND® 12.67 10.93 | 032628 CR230-ND® 65 
CRO512HB-D71 52x15 12 6/14 | Lead Wires] Ball 1.2 | 100mA | 4600 | 12.00] 50,000 hrs. @ 25°C | CRO22-ND® 13.14 11.33 | 032660 CR388-ND® 59 
FS12B3 60x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 2.5 | 210mA] 5000} 18 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO1-ND® 35.35 28.04 | 031156 CR221-ND® 68 
FS24B3 60x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 1.9 | 80mA | 5000} 18 | 60,000 hrs. @ 25°C | CRO02-ND® 37.67 29.88 | 031157 CR221-ND® 68 
Flight I FS12H3 60x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.0 | 84mA | 3500} 12 | 60,000 hrs. @ 40°C | CROO3-ND 22.14 19.07 | 031158 CR221-ND® 68 
60 FS24H3 60x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 1.1. | 46mA | 3500 | 12 | 60,000 hrs. @ 25°C | CRO04-ND® 45.56 36.14 | 031159 CR221-ND® 68 
FS05B3 60x25 5 4.5/5.5 | Lead Wires| Ball 2.0 | 400mA | 5000 | 18 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR346-ND® 25.20 21.70 | 031963 CR221-ND® 68 
FSO5H3 60x25 5 4.5/5.5 | Lead Wires| Ball 1.0 | 190mA | 3500 | 12 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR347-ND® 22.72 19.57 | 031765 CR221-ND® 68 
FS48K3 60x25 48 24/56 | Lead Wires| Ball 4.0 | 80mA | 5930] 23 | 60,000hrs.@25°C | CR348-ND@ 28.28 24.36 | 032859 CR221-ND® 68 
Flight LT CRO612HB-D71GL| 60x15 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.6 | 130mA | 4500 | 16.60) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO23-ND® 13.57 11.70 | 032686 CR221-ND® 68 
60 CRO612HB-A70GL| 60x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 2.8 | 230mA | 4500 | 23.20) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO24-ND® 13.57 11.70 | 032704 CR221-ND® 68 
CRO624HB-A70GL| 60x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.6 | 150mA | 4500 | 23.20 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CRO26-ND® 13.57 11.70 | 032710 CR221-ND® 68 
FE12B3 80x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 2.0 | 165mA | 3600 | 37 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO5-ND® 35.99 28.55 | 031162 CR180-ND® 93 
1 | Flight Il FE24B3 80x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 2.0 | 87mA | 3600 | 37 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO6-ND® 35.99 28.55 | 031163 CR180-ND® 93 
80 FE12H3 80x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.0 | 89mA | 2700} 27 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO7-ND® 37.06 29.40 | 031164 CR180-ND® 93 
FE24H3 80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 1.2 | 48mA | 2700 | 27 | 60,000 hrs. @ 25°C |_CROO8-ND® 37.96 30.11 | 031165 CR180-ND® 93 
Flight LT CRO812HB-A70GL| 80x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 3.0 | 250mA | 3010 | 38.60) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO30-ND® 13.92 12.00 | 032736 CR180-ND® 93 
80 CRO812MB-A70GL| 80x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.8 | 150mA | 2440 | 31.40] 50,000 hrs. @ 25°C | CRO31-ND® 13.92 12.00 | 032738 CR180-ND® 93 
CRO824HB-A70GL| 80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.8 | 160mA | 3010 | 38.60 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CRO32-ND® 13.92 12.00 | 032744 CR180-ND® 93 
ST12A3 80x32 12 6/14 | Lead Wires] Sleeve | 3.4 | 280mA] 3400] 33 | 55,000 hrs. @ 40°C | CROO9-ND® 20.81 17.92 | 032107 CR180-ND® 93 
ST24A3 80x32 24 12/28 | Lead Wires] Sleeve | 3.3 | 140mA} 3400 | 33 | 55,000 hrs. @ 40°C | CRO12-ND@ 21.22 18.28 | 032127 CR180-ND® 93 
Sprint $112B3 80x32 12 6/14 | Lead Wires) Ball 3.4 | 280mA | 3400 | 33 | 78,000 hrs. @ 40°C | CRO14-ND® 20.61 17.75 | 030615 CR180-ND® 93 
ST24B3 80x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball 3.3 | 140mA | 3400 | 33 | 78,000 hrs. @ 40°C | CRO17-ND® 21.22 18.28 | 030616 CR180-ND® 93 
ST05B3 80x32 5 4.5/5.5 | Lead Wires] Ball 2.3 | 460mA | 3400 | 33 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR353-ND® 29.23 25.18 | 030829 CR180-ND® 93 
$1122Z3 80x32 12 6/14 | Lead Wires] Ball 6.2 | 520mA | 4700 | 45 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR354-ND® 26.35 22.70 | 039067 CR180-ND® 93 
$D12B1 80x42 12 6/14 | Lead Wires) Ball 3.0 | 250mA | 3500 | 35 | 80,000 hrs. @ 40°C | CRO19-ND® 28.42 24.77 | 028933 CR180-ND® 93 
. $D12B2 80x42 12 6/14 Terminal | Ball 3.0 | 250mA | 3500 | 35 | 80,000 hrs. @ 40°C | CRO27-ND® 29.45 25.67 | 032001 CR180-ND® 93 
Sprite $D24B1 80x42 24 12/28 | Lead Wires| Ball 3.0 | 130mA | 3500 | 35 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO20-ND® 28.79 25.09 | 028934 CR180-ND® 93 
$D48B1 80x42 48 24/56 | Lead Wires| Ball 3.0 | 60mA | 3500 | 35 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO21-ND® 29.45 25.67 | 028935 CR180-ND® 93 
L FN12B3 92x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 2.4 | 202mA | 2800 | 45 | 60,000 hrs. @ 25°C | CRO34-ND® 39.38 31.24 | 031168 CR220-ND® 17 
Flight II FN24B3 92x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 2.4 | 100mA | 2800} 45 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR237-ND® 26.42 21.80 | 031169 CR220-ND® a7 
90 FN12K3 92x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 5.1 | 423mA | 3850 | 60 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR349-ND® 25.88 22.29 | 031595 CR220-ND® 17 
FN24K3 92x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 5.5 | 230mA | 3800 | 60 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR359-ND® 25.88 22.29 | 031406 CR220-ND® 17 
FN48B3 92x25 48 24/56 | Lead Wires| Ball 2.9 | 65mA | 2800} 45 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR350-ND® 23.78 20.48 | 031392 CR220-ND@ a7 
Flight LT | CRO912HB-A70GL| 92x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 4.3 | 360mA | 3000 | 48.40} 50,000 hrs. @ 25°C | CRO35-ND@ 14.47 12.48 | 032760 CR220-ND® a7 
90 CRO924HB-A70GL| 92x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 4.8 | 200mA | 3000 | 48.40 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO37-ND® 14.47 12.48 | 032768 CR220-ND® a7 
Flight Il FT12B3 120x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 4.3 | 360mA| 2950) 86 | 60,000hrs.@ 25°C | CRO38-ND@ 39.38 31.24 | 031174 CR210-ND® 1.72 
120 FT24B3 120x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 4.3 | 180mA | 2950 | 86 | 60,000hrs.@ 25°C | CRO39-ND® 37.64 29.86 | 031175 CR210-ND® 1.72 
MC12A3 120x32 12 6/14 | Lead Wires] Sleeve | 7.9 | 660mA | 3700] 102 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO42-ND® 23.49 20.23 | 032207 CR210-ND® 1.72 
MC24A3 120x32 24 12/28 | Lead Wires] Sleeve | 6.7 | 280mA} 3700 | 102 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO46-ND® 23.49 20.23 | 032208 CR210-ND® 1.72 
MC12E3 120x32 12 6/14 | Lead Wires] Sleeve | 2.2 | 180mA] 2150] 58 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO43-ND® 23.49 20.23 | 032140 CR210-ND® 1.72 
MC24E3 120x32 24 12/28 | Lead Wires] Sleeve | 2.1 | 85mA | 2150] 58 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO47-ND® 22.72 19.57 | 032142 CR210-ND® 1.72 
Muffin MC12B3 120x32 12 6/14 | Lead Wires| Ball 7.9 | 660mA | 3700 | 102 | 75,000 hrs. @ 40°C |_CRO51-ND® 22.72 19.57 | 032489 CR210-ND@ M72: 
MC24B3 120x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball 5.5 | 230mA | 3700 | 102 | 75,000 hrs. @ 40°C | CROS5-ND® 22.72 19.57 | 030572 CR210-ND® 1.72 
MC48B3 120x32 48 22/56 | Lead Wires) Ball 8.4 | 180mA | 3700 | 102 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR240-ND® 22.73 19.58 | 030573 CR210-ND® 1.72 
MC24H3 120x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball 4.8 | 200mA| 2850) 80 | 78,000hrs.@ 40°C | CR241-ND® 22.72 19.57 | 030577 CR210-ND® 1.72 
MC24K3 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 10.6 | 440mA | 4200 | 118 | 78,000 hrs. @ 40°C |_CR351-ND® 24.64 21.22 | 031618 CR210-ND® 1.72 
@ RoHS Compliant + Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e- DC Brushless and Tachometer Fans, Blowers and Impellers (Ccont.) 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Rotron Finger Price 
Fig.| Family Model mm Nom.| Range Type |Bearing | (Watts)| Current} RPM | CFM Expectancy Part No. it 25 Part No. Guards Each 
MD24B1 119x39 24 12/28 | Lead Wires) Ball 6.0 | 250mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO70-ND@t 46.34 42.08 | 028866 CR210-ND® 1.72 
MD12B2 119x39 12 6/14 Terminal | Ball 6.0 | 500mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO72-ND@t 46.34 42.08 | 028868 CR210-ND® 1.72 
Muffin XL MD24B2 119x39 24 12/28 | Terminal | Ball 6.0 | 250mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO73-ND@t 46.34 42.08 | 028869 CR210-ND® 1.72 
MD48B2 119x39 48 24/56 | Terminal | Ball 6.0 | 125mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO74-ND@t 46.34 42.08 | 028870 CR210-ND® 1.72 
MD12B1 119x39 12 6/14 | Lead Wires | Ball 6.0 | 500mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO69-ND@t 46.34 42.08 | 028865 CR210-ND® 1.72 
- WD12C3 119x39 12 6/14 | Lead Wires) Ball 24 | 200mA | 2230) 75 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR262-ND@t 48.46 39.98 | 030715 CR210-ND® 1.72 
1 Wena wD24C3 119x39 24 12/28 | Lead Wires) Ball 24 | 100mA | 2230) 75 | 83,000hrs. @ 40°C | CR263-ND@t 48.46 39.98 | 030717 CR210-ND® 1.72 
WD12M3 119x39 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.2 | 100mA | 1635 | 55 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR264-ND@t 48.46 39.98 | 030723 CR210-ND® 1.72 
Muffin XP MS24B3 120x38 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 7.0 | 290mA | 3000] 110 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR342-ND® 25.60 22.05 | 032526 CR210-ND® 1.72 
GL12B4 127x38 12 6/14 Terminal | Ball 15.0 |1250mA} 3250 | 150 | 82,500 hrs. @ 50°C | CR266-ND@t 54.32 44.82 | 031074 CR200-ND® 2.51 
Galaxy GL24B4 127x38 24 12/28 | Terminal | Ball 15.0 | 625mA | 3250 | 150 | 82,500 hrs. @ 50°C | CR267-ND@t 57.08 47.10 | 031075 CR200-ND@ 2.51 
GL48B4 127x38 48 24/56 | Terminal | Ball 15.0 | 310mA | 3250 | 150 | 82,000 hrs. @ 50°C | CR268-ND@t 57.08 47.10 | 031076 CR200-ND@ 2.51 
: PQ24B4 172x51 24 12/28 | Terminal | Ball | 20.3 | 850mA| 3500] 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR242-ND@t 74.56 61.52 | 031084 CR206-ND@ 2.84 
2, |, Ratnot PQ48B4 172x51 48 24/56 | Terminal | Ball | 20.1 | 420mA | 3500] 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR243-ND@t 74.56 61.52 | 031085 CR206-ND@ 2.84 
. JQ24B4 172x150x51 | 24 12/28 | Terminal | Ball | 20.3 | 850mA | 3500] 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR291-ND@t 72.56 62.49 | 031090 CR196-ND@ 3.02 
Maloy JQ48B4 172x150x51 | 48 24/56 | Terminal | Ball | 20.1 | 420mA| 3500] 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR292-ND@t 72.56 62.49 | 031091 CR196-ND@ 3.02 
3 ou JQ1204 172x150x51 | 12 6/14 Terminal | Ball 14.6 |1215mA} 3000 | 200 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR293-ND@t 74.29 63.97 | 031092 CR196-ND® 3.02 
MT12B3 172x150x55 | 12 6/14 | Lead Wires} Ball | 39.6 3A | 3400] 300 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR297-ND@t 101.50 87.41 | 031856 CR196-ND® 3.02 
Maltese MT24B3 172x150x55 | 24 12/28 | Lead Wires) Ball | 41.0 | 1.48A | 3400] 300 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR298-ND@t 101.50 87.41 | 031843 CR196-ND® 3.02 
MT48B3 172x150x55 | 48 24/56 |Lead Wires) Ball | 34.5 | .72A | 3400] 300 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR299-ND@t 101.50 87.41 | 031841 CR196-ND® 3.02 
4| Garavet CD24B3 254x89 24 12/28 |Lead Wires) Ball | 29.0 | 1.2A | 1650] 550 | 60,000 hrs. @ 50°C | CR302-ND@t 92.59 79.74 | 031573 CR182-ND® 1.89 
CD48B3 254x89 48 24/56 | Lead Wires) Ball | 30.2 | .63A | 1650] 550 | 60,000 hrs. @ 50°C | CR303-ND@t 94.79 81.63 | 031767 CR182-ND@ 1.89 
Blowers — RoHS Compliant 
Whittet WT12B3 80x32 12 6/14 | Lead Wires) Ball 5.1 | 420mA| 4050) 15 | 80,000 hrs. @ 25°C | CR304-ND 36.23 31.21 | 031101 =— - 
WT24B3 80x32 24 12/28 | Lead Wires) Ball 5.1 | 200mA| 4050) 15 | 80,000 hrs. @ 25°C | CR305-ND 36.23 31.21 | 031102 = _- 
BD12A3 121x31 12 9/14 | Lead Wires | Sleeve | 11.0 ) 900mA | 3050) 25 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO85-ND 37.80 31.19 | 032176 = ad 
Biscuit BD24A3 121x31 24 18/28 | Lead Wires | Sleeve | 11.0 | 480mA | 3050) 25 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO86-ND 37.80 31.19 | 032179 = ad 
5 BD12B3 121x31 12 6/14 | Lead Wires) Ball 11.0 | 900mA | 3050 | 25 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR247-ND 43.66 36.02 | 030619 - ad 
BD24B3 121x31 24 12/28 | Lead Wires) Ball 11.0 | 480mA | 3050 | 25 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR248-ND 42.50 35.07 | 030621 = - 
oe VK12B3 127x41 12 6/14 | Lead Wires) Ball | 20.0 /1670mA} 4000} 33 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR306-ND 36.90 31.78 | 031047 _- - 
viking VK24B3 127x41 24 12/28 | Lead Wires} Ball | 20.0 | 830mA | 4000} 33 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR307-ND 35.75 30.79 | 031048 = - 
Spinnaker SPD24B1 162x41 24 12/28 |Lead Wires) Ball | 30.0 /1300mA] 2500} 60 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR249-ND 78.50 64.77 | 032183 =— - 
Impellers — RoHS Compliant 

6 | Diplomat DDF24B1 133x91 24 12/28 |Lead Wires) Ball | 26.0 | 1.1A | 3400] 170 | 35,000 hrs. @ 50°C | CR289-ND 76.48 65.86 | 031605 =— - 

Tachometer Output DC Fans — RoHS Compliant 
Muffin MC12B7 120x32 12 6/14 | Lead Wires) Ball 7.9 | 660mA | 3700) 102 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR339-ND 23.49 20.23 | 030598 CR210-ND 1.72 
1 MC24B7 120x32 24 12/28 | Lead Wires) Ball 5.5 | 230mA | 3700 | 102 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR340-ND 25.97 22.37 | 030599 CR210-ND 1.72 
Muffin MD12B5 119x39 12 6/14 | Lead Wires) Ball 6.0 | 500mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR344-NDt 41.69 35.90 | 028885 CR210-ND 1.72 
XL MD24B5 119x39 24 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 | 250mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR345-NDt 40.54 34.91 | 028886 CR210-ND 1.72 

@ RoHS Compliant t Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


DC Brushless and Tachometer Motorized Impellers — Diplomat Series 


Diplomat series of backward curve impellers can be used for pressurization or evacuation many electronics condensed into a small space which create pressure that resists the 
of enclosures Applications: * Telecommunication Equipment * Computers * Heating and _ passage of air. Features: ¢ 12” Leadwires (30.48cm) * TTL Tach Output ¢ Ball Bearings 
Air Conditioning * Refrigeration * Heat Exchangers »* Power Supplies * Applications with * High Airflow in high pressure environments 


Dimensions Voltage Power Running Termination Noise Digi-Key Price Each Comair Rotron 
Model mm Nom. (VDC) (Ww) Current (A) RPM CFM Wire Leads (dBA) Part No. 1 25 Part No. 
DD402124B1R 101.6 x 55.1 24 22.1 -920 4950 100 22 AWG 66.1 CR411-ND@ 101.56 86.63 039821 
DD402148B1R 101.6 x 55.1 48 18.2 -380 4950 100 22 AWG 66.1 CR412-ND® 101.64 86.70 039822 
DD402148K1R 101.6 x 55.1 48 39 -810 5865 115 22 AWG 68 CR413-ND@ 73.25 62.49 039825 
DD402124K1R 101.6 x 55.1 24 32 1.330 5865 115 22 AWG 68 CR380-ND® 103.85 88.59 039824 
DD523612B1A 133 x 91 12 30 2.500 3400 175 22 AWG 62.9 CR414-ND@ 119.34 101.79 039829 
DD523624B1A 133 x 91 24 26 1.100 3400 175 22 AWG 62.9 CR415-ND@ 119.34 101.79 039830 
DD523648B1A 133 x 91 48 24 510 3400 175 22 AWG 62.9 CR416-ND@ 119.34 101.79 039831 
DD523612K1A 133 x 91 12 45.6 3.800 3980 200 22 AWG 65.9 CR381-ND@ 94.15 80.31 039832 
DD523624K1A 133 x 91 24 38.4 1.600 3980 200 22 AWG 65.9 CR382-ND 99.68 85.84 039833 
DD523648K1A 133 x 91 48 31.2 -650 3980 200 22 AWG 65.9 CR383-ND@ 100.22 86.31 039834 
DD692112K1A 175 x 53 12 36 3.000 3085 250 22 AWG 67.2 CR417-ND@ 157.86 134.65 039841 
DD692124K1A 175 x 53 24 30.7 1.280 3085 250 22 AWG 67.2 CR418-ND@ 157.86 134.65 039842 
DD692148K1A 175 x 53 48 31.2 -650 3085 250 22 AWG 67.2 CR419-ND@ 157.86 134.65 039843 
DD692712B1A 175 x 69 12 32.5 2.700 2848 300 22 AWG 65 CR420-ND@ 158.36 135.07 039847 
DD692712K1A 175 x 69 12 56.4 4.700 3100 350 22 AWG 68.8 CR421-ND@ 124.93 106.57 039850 
DD692724B1A 175 x 69 24 30.7 1.270 2848 300 22 AWG 65 CR422-ND@ 158.36 135.07 039848 
DD692724K1A 175 x 69 24 44.8 1.867 3100 350 22 AWG 68.8 CR423-ND@ 158.36 135.07 039851 
DD692748K1A 175 x 69 48 44.7 -932 3100 350 22 AWG 68.8 CR425-ND@ 158.36 135.07 039852 
DD752712B1A 192 x 69 12 25.2 2.100 2020 260 22 AWG 58.2 CR426-ND@ 172.13 146.82 039856 
DD752712K1A 192 x 69 12 42 3.500 2230 300 22 AWG 61 CR427-ND@ 172.13 146.82 039859 
DD752748B1A 192 x 69 48 27.3 569 2020 260 22 AWG 58.2 CR429-ND@ 172.13 146.82 039858 
DD752748K1A 192 x 69 48 33.6 -700 2230 300 22 AWG 61 CR385-ND 143.78 123.82 039861 
DD892824B1A 226 x71 24 63.7 2.656 2670 500 20 AWG 73 CR430-ND@ 204.26 174.22 039864 
DD892848B1A 226 x71 48 64 1.340 2670 500 20 AWG 73 CR431-ND@ 204.26 174.22 039865 
DD893924B1T 226 x99 24 100 4.200 2450 660 20 AWG 73 CR432-ND@ 256.00 218.36 039870 
DD893948B1A 226 x 99 48 100 2.100 2450 660 20 AWG 73 CR433-ND@ 256.00 218.36 039871 
DD983524B1A 250 x 89 24 100 4.200 2350 700 20 AWG 74 CR434-ND@ 201.08 171.51 039876 
DD983548B1A 250 x 89 48 100 2.100 2350 700 20 AWG 74 CR435-ND® 198.88 169.64 039877 
DD114924B1A 280 x 125 24 115) 4.800 1800 1000 20 AWG 68.6 CR436-ND@ 207.28 176.80 039882 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2351 


!ROTRON 


ThermaPro-V (TPV) DC Fans 


Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and 
regulate the speed accordingly. The fan will automatically adjust its speed to optimize the 
airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, 
the fan operates at half speed, providing a minimal amount of CFM to those components 
still in need of cooling. This reduction in speed results in a significant reduction in noise and 
power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. 
The fan senses this increase and compensates for it. The fan will continue to increase in 


speed until it reaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°C ~ 45°C. 
Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, the 
fan RPM changes linearly with temperature. Over 45°C, the fan will maintain full speed oper- 
ation. Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip 
cord and placed on hot spots such as processors, heatsinks, transformers, etc., or can be 
placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 


@ RoHS Compliant 


Dim. Voltage Power |Running Connection Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 

Fig Model mm_|Nom.| Range | Bearing | (Watts) | Current | RPM | CFM Type Expectancy Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
1 Muffin 120x32 | 12 | 6/14 | Sleeve 2.8 | 230mA | 1700 | 47 | Lead Wires | 83,000 hrs. @ 40°C | CR269-ND@ 38.88 32.08 | MC12T3H CR210-ND® 1.72 
2 Patriot | 127x651) 48 | 24/56) Ball 10.0 | 210mA | 1700 | 113 | Terminal | 62,000 hrs. @ 50°C | CR277-ND 74.34 — | PD48T2H CR206-ND@ 2.84 


AC Fans, Blowers & Impellers 


AC Fans - Motor: 
Two-pole shaded pole induction motor. All 50/60Hz, impedance or thermally 
protected. 100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 microamps 
maximum leakage. 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model mm Nom. | Range Type Bearing | (Watts) | Current RPM CFM Expectancy Part No. 25 | Model No. Guards Each 
AC Fans 
80x38 115 | 81/125 | Terminal Ball 14 .20A 3000 29 50,000 hrs. @ 25°C CR406-ND® 12.56 10.82 | GAA8038-115BB CR229-ND@ 10 
Gryphon 80x38 230 | 161/242| Terminal Ball 10 .08A 3000 29 50,000 hrs. @ 25°C CR407-ND@ 12.94 11.15 | GAA8038-230BB CR229-ND@ 70 
"YP 120x38 | 115 | 81/125 | Terminal Ball 24 .30A 3000 111 50,000 hrs. @ 25°C CR408-ND® 11.99 10.33 | GAA1238-115BB CR210-ND® 1.72 
120x38__ | 230 | 161/242| Terminal Ball 10 .20A 3000 111 50,000 hrs. @ 25°C CR409-ND@ 12.56 10.82 | GAA1238-230BB CR210-ND@ 1.72 
80x42 115 _ Terminal | Sleeve | 13/11 | .19/.15A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CRO97-ND@ 27.90 23.02 | SU2A5 CR180-ND@ 93 
80x42 115 — |Lead Wires) Sleeve | 13/11 | .19/15A |) 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CRO91-ND® 27.90 23.02 | SU2A1 CR180-ND® 93 
80x42 115 — | Lead Wires) Ball 13/11 | .19/15A | 2750/3250 28/34 73,000 hrs. @ 40°C CR103-ND® 30.88 25.48 | SU2B1 CR180-ND@ 93 
80x42 115 - Terminal Ball 13/11 | .19/15A | 2750/3250 28/34 73,000 hrs. @ 40°C CR105-ND® 30.88 25.48 | SU2B5 CR180-ND@ 93 
Sprite 80x42 115 —__| Lead Wires | Sleeve 7/6 .07/.06A_| 1700/1950 15/18 55,000 hrs. @ 40°C CR108-ND* 28.54 23.55 | SU2C7 CR180-ND® 93 
80x42 — | 220/230] Lead Wires] Sleeve | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CR250-ND* 29.28 24.16 | SU3A1 CR180-ND@ 93 
80x42 115 — __| Lead Wires) Sleeve 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 55,000 hrs. @ 40°C CR251-ND* 29.28 24.16 | SU2C1 CR180-ND@ 93 
80x42 — | 220/230) Terminal | Sleeve | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CR252-ND* 28.12 23.20 | SU3A5 CR180-ND® 93 
80x42 115 _ Terminal | Sleeve 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 55,000 hrs. @ 40°C CR253-ND* 28.44 23.47 | SU2C5 CR180-ND@ 93 
80x42 — | 220/230] Lead Wires | Ball 14/13 | .09/.08A_| 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CR255-ND* 33.54 27.68 | SU3B1 CR180-ND@ 93 
120x38 | 115 _ Terminal | Sleeve Ww .07/.06A | 1640/1660 55/57 55,000 hrs. @ 40°C CR113-ND® 28.76 23.73 | WR2A1 CR210-ND® 1.72 
Whisper 120x38 | 115 _— Terminal | Sleeve | 11/10 | .12/.11A | 2100/2400 70/80 55,000 hrs. @ 40°C CR114-ND 28.76 23.73 | WR2H1 CR210-ND® 1.72 
1 120x38 — _|220/230| Terminal | Sleeve | 12/12 | .07/.07A | 1590/2000 53/62 55,000 hrs. @ 40°C CR116-ND@ 31.42 25.93 | WR3A1 CR210-ND@ 1.72 
119x39 | 115 _ Terminal | Sleeve 6/6 .07/.06A | 1450/1500 48/50 55,000 hrs. @ 40°C CR117-NDt 29.18 24.08 | WX2A1 CR210-ND® 1.72 
Whisper XL 119x839 | 115 - Terminal | Sleeve 10/9 | .11/10A | 1900/2000 65/70 55,000 hrs. @ 40°C CR119-NDt 29.18 24.08 | WX2M1 CR210-ND® 1.72 
119x39 | 115 _— Terminal | Sleeve | 15/13 | .19/.15A | 2200/2500 70/83 55,000 hrs. @ 40°C CR118-NDt 29.18 24.08 | WX2H1 CR210-ND@ 1.72 
119x39 — _|220/230| Terminal | Sleeve | 14/13 | .10/.09A | 2200/2500 70/83 55,000 hrs. @ 40°C CR256-NDt 29.18 24.08 | WX3H1 CR210-ND® 1.72 
120x38 | 115 - Terminal | Sleeve | 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 55,000 hrs. @ 40°C CR122-ND® 30.88 25.48 | MU2A1 CR210-ND® 1.72 
‘ 120x38 | 115 — Terminal Ball 15/14 | .19/16A | 2650/3100 | 88/105 85,000 hrs. @ 40°C CR124-ND@ 38.24 31.55 | MU2B1 CR210-ND@ 1.72 
Muffin 120x38 — | 220/230) Terminal | Sleeve | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 | 55,000 hrs. @ 40°C CR123-ND® 30.88 25.48 | MU3A1 CR210-ND® 1.72 
120x38 — _|220/230| Terminal Ball 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 | 85,000 hrs. @ 40°C CR125-ND® 38.24 31.55 | MU3B1 CR210-ND® 1.72 
119x39 | 115 =- Terminal | Sleeve | 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 | 55,000 hrs. @ 40°C CR128-NDt* 29.28 24.16 | MX2A1 CR210-ND@ 1.72 
119x39 | 115 - Terminal Ball 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 92/108 | 83,000 hrs. @ 40°C CR132-NDt* 40.26 33.22 | MX2B1 CR210-ND® 1.72 
Muffin XL | 119x389 | 115 - Terminal | Sleeve | 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 | 55,000 hrs. @ 40°C CR126-NDt 28.76 23.73 | MX2A3 CR210-ND® 1.72 
119x39 | 115 — Terminal Ball 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 98/115 83,000 hrs. @ 40°C CR130-NDt 40.26 33.22 | MX2B3 CR210-ND@ 1.72 
119x39 — | 220/230) Terminal | Sleeve | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 | 55,000 hrs. @ 40°C CR257-NDt 29.82 24.61 | MX3A3 CR210-ND® 1.72 
119x39 — _|220/230| Terminal Ball 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 | 55,000 hrs. @ 40°C CR258-NDt 40.26 33.22 | MX3B3 CR210-ND® 1.72 
176x112 | 115 — Terminal Ball 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000 hrs. @ 40°C CR140-ND@ 109.24 90.13 | TNE2A CR179-ND@ 6.99 
Tarzan 176x112 | — | 220/230) Terminal Ball 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000 hrs. @ 40°C CR141-ND@ 109.24 90.13 | TNE3A CR179-ND@ 6.99 
176x112 | 115 —__| Lead Wires | Ball 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000 hrs. @ 40°C CR259-ND® 108.04 89.14 | TNE2C CR179-ND® 6.99 
2 Patriot 172x51 115 _ Terminal Ball 30/31 | .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR136-NDt 64.86 53.51 | PT2B3 CR206-ND@ 2.84 
172x51 — _|220/230| Terminal Ball 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 | 53,000 hrs. @ 40°C CR137-NDt 65.18 53.78 | PT77B3 CR206-ND@ 2.84 
Maltese | 172x150x55 | 115 = Terminal Ball 41.4 36A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR311-NDt 77.63 66.86 | MA2B3 CR196-ND® 3.02 
172x150x55 | — _ | 220/230| Terminal Ball 41.4 -18A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR312-NDt 77.63 66.86 | MA77B3 CR196-ND@ 3.02 
3 Major 172x150x51 | 115 — Terminal Ball 30/31 | .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR134-NDt 64.86 53.51 | MR2B3 CR196-ND@ 3.02 
172x150x51 | — _ | 220/230| Terminal Ball 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR135-NDt 65.18 53.78 | MR77B3 CR196-ND® 3.02 
4 Falcon 172x55 | 115 =_ Terminal Ball 41.4 36A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR309-NDt 77.63 66.86 | FA2B3 CR196-ND® 3.02 
172x55 — | 220/230) Terminal Ball 41.4 -18A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR310-NDt 77.63 66.86 | FA77B3 CR196-ND@ 3.02 
254x89_ | 115 —__| Lead Wires | __ Ball 65 -48/.50A_| 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs. @ 40°C CR144-NDt 67.66 58.96 | CLE2L2 CR182-ND® 1.89 
5 Caravel 254x89 | 115 _ Terminal Ball 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs. @ 40°C CR145-NDt 69.70 60.75 | CLE2T2 CR182-ND® 1.89 
254x89 —_|220/230| Terminal Ball 55 .24/.25A | 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs. @ 40°C CR147-NDt 69.70 60.75 | CLEST2 CR182-ND@ 1.89 
Blowers 
6 Biscuit 120x40 | 115 _— Terminal | Sleeve | 17/16 | .19/.17A | 2500/2700 20/22 55,000 hrs. @ 40°C CR148-ND® 36.22 29.89 | BT2A1 | = - 
120x40 — _|220/230| Terminal | Sleeve | 15/14 | .09/.08A | 2500/2700 20/22 55,000 hrs. @ 40°C CR149-ND@ 36.22 29.89 | BI3A1 _ - 
Impellers 
7 Diplomat 133x91 — | 220/230) Terminal Ball 26/30 | .13/.20A | 2850/3350 | 150/170 | 50,000 hrs. @ 40°C CR314-ND 70.45 60.67 | DAF77B2 | = - 
ROHS Compliant t Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 
Fan Dimensions - mm Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each 
« Fig. Description A Thickness Size —- mm Dim. — mm Rings Material Part No. 1 25 50 
Accesso ries ®) 1 Finger Guard 222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND. 6.99 6.02 5.53 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size — mm Part No. ul 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND 27.97 21.32 19.32 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND 19 17 -16 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 12 11 
Dim.— mm Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size— mm Part No. 25 50 | Part No. 
Fan Vibration Sleeve and Accessories 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.0(mm) | 43 40 40 Sq. Q313-ND 3.03 2.55 2.31 | QLM-40-20-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.5 (mm) | 64 60 60 Sq. Q314-ND 3.61 3.04 2.75 | QLM-60-30-10 
1 | Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) | 84 80 80 Sq. Q315-ND 418 3.52 3.18 | QLM-80-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) | 97 92 92 Sq. Q316-ND 413 3.74 3.35 | QLM-92-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 8.5 (mm) | _ 125 119 119 Sq. Q317-ND 4.79 4.33 3.88 | QLM-119-50-10 
40 32 40 Sq. Q328-ND 1.62 137 1.24 |QSB-40-01 
60 50 60 Sq. Q329-ND 1.80 1.51 1.37 | QSB-60-01 
2. | Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 80 15 80 Sq. Q330-ND 216 1.82 1.65 | QSB-80-01 
92 82.5 92 Sq. Q331-ND 251 2.11 1.91 | QSB-92-01 
119 105 119 Sq. Q332-ND 3.60 3.03 2.74 | QSB-119-01 
(Continued) 


2352 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Quoltek ELECTRONICS CORP. 


Z Dim. — mm Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fan Accessories (cont) Fig. | Description A B_|Size—mm Part No. 1 25 50 | Part No. 
40 32 40 Sq. Q323-ND 54 45 41 | QF-40-01 
60 50 60 Sq. Q324-ND 60 51 46 | QF-60-01 
— |Filter Media 80 715 80 Sq. Q325-ND 70 59 -54 | QF-80-01 
92 82.5 92 Sq. Q326-ND 74 62 -56 | QF-92-01 
119 105 119 Sq. Q327-ND 87 74 -67 | QF-119-01 
3 | Lamella Rivet _ - - Q333-ND 26 22 -20 | QN-36-110 
Dim. — mm Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig./ A B Thick [Size — mm |Dim. — mm | Rings | Material | Part No. al 50 | Part No. 
Finger Guards 
; 46 32 15 40 Sq. 18 solid 2 Plastic Q318-ND 2.04 1.72 1.56 | QSG-40-02 
Fig. 6 : 66 50 8.5 60 Sq. 27 solid 2 Plastic Q319-ND 2.51 2.12 1.91 | QSG-60-02 
0.76 Thick 4 | 89 715 | 85 | 80Sq. 30 solid . Plastic | 0320-ND 272 229 207 | QSG-80-02 
steel plate 101 82.5 8.5 92 Sq. 30 solid 3 Plastic Q321-ND 1.74 147 1.33 | QSG-92-02 
128 105 9.0 119 Sq. 42 solid 4 Plastic Q322-ND 2.34 1.97 1.78 | QSG-119-02 
109.47 | 104.78 | 4.83 120 Sq. 57 open 3 Metal CR178-ND 1.23 1.04 .94 | 08146 
5 | 76.96 | 71.37 | 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal CR180-ND 93 719 71 | 08153 
209.55 | 173.99 | 8.38 | 254 Dia. 102 open 5 Metal CR182-ND 1.89 1.72 1.54 | 08154 
g | 198.75 ] 161.92 ] 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal CR206-ND 2.84 2.39 2.16 | 08152 
158.75 | 161.92 | 6.10 | 171.5 Dia. 74 solid 5 3/4 Metal CR196-ND. 3.02 2.54 2.30 | 08151-01 
124.46 | 113.28 | 5.92 127 Dia. 14 open 9 Metal CR200-ND 2.51 2.11 1.91 | 08150 
7 115.57 | 104.78 | 3.75 120 Dia. 14.2 open 8 Metal Q342-ND 98 83 75 | 08129 
115.57 | 104.78 | 5.66 120 Dia. 14.2 open 8 Metal Q357-ND 98 83 75 | 08130 
76.2 71.37 | 4.95 80 Dia. 14.2 open 5 Metal Q358-ND 82 62 56 | 08132 
8 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic CR280-ND 93 We) 71 | 09120-G 
9 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 82 solid 5 Plastic CR315-ND 93 Wi) 71 | 09122-G 
10 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic CR281-ND 1.05 88 -80 | 09121-G 
11_[ 117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid 7 Metal CR210-ND 1.72 1.45 1.31 | 08141 
82.42 | 89.41 | 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal CR220-ND ahh 65 59 | 08174 
50.04 | 53.10 | 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal CR221-ND 68 57 52 | 08147 
173.99 | 222.25 | 6.35 | 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal CR223-ND 3.98 3.34 3.03 | 08127 
104.8 | 115.6 | 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal CR224-ND 91 17 69 | 08170 
yo a4 76.20 | 4.95 80 Dia. 17.4 open § Metal CR229-ND. 710 59 54 | 08172 
32.00 | 29.21 | 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal CR230-ND 65 55 50 | 08149 
24.00 21.8 | 4.80 30 Sq. 9 open 2 Metal CR377-ND 64 59 53 | 08346 
85.09 04.06 29.00 | 27.00 | 4.00 | 35Sq. 14.2 open 2 Metal | CR378-ND 66 ‘60 54 | 08347 
40.00 | 41.06 | 4.80 50 Sq. 14.2 open 3 Metal CR379-ND 86 78 70 | 08248 
41.00 | 42.00 | 4.80 52 Sq. 14.2 open 3 Metal CR388-ND 59 53 48 | 08148 
43 | 39.88 | 32.00 | 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic CR285-ND 42 36 33 | 09150-G 
59.94 | 50.04 | 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic CR225-ND 1 A3 -39 | 09250-G 
80.01 | 71.37 | 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic CR226-ND 69 58 93 | 09325-G 
qq | 79.76 | 71.37 | 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic CR282-ND 53 AS 40 | 09080-G 
91.95 | 82.55 | 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic CR227-ND 15 63 .57 | 09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic CR228-ND 1.03 87 79 | 09450-G 
16 | 24.2 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal CR181-ND. 54 45 41 | 08245 
18 | 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic CR190-ND 83 10 .64 | 09252-G 
19 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic CR191-ND 2.48 2.09 1.89 | 09651-G 
20 | 162.05 | 154.43 | 6.45 150 Dia. 16.31 open 10 Metal Q341-ND 2.00 1.68 1.52 | 08126 
Dim. — mm Fits Fan | Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size — mm| Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 39.88 | 32.00 40 Sq. | CR286-ND 1.73 1.46 1.32 | 09150-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 39.88 | 32.00 40 Sq. | CR287-ND 1.73 1.46 = 1.32 | 09150-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = — 40 Sq. | CR324-ND 1.44 1.22 1.10 | 09150-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 40 Sq. | CR325-ND 1.44 1.22 1.10 | 09150-M/45 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 59.94 | 50.04 60 Sq. | CR283-ND 1.86 1.57 1.42 | 09250-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 59.94 | 50.04 60 Sq. | CR284-ND 1.86 1.57 1.42 | 09250-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 el — 60 Sq. | CR326-ND 1.51 1.28 1.15 | 09250-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 60 Sq. | CR327-ND 1.51 1.28 1.15 | 09250-M/45 
14 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 | 71.37 80Sq. | CR212-ND 1.97 1.66 = 1.50 | 09325-F/30 
14 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 | 71.37 80Sq. | CR214-ND 1.97 1.66 = 1.50 | 09325-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — — 80Sq. | CR213-ND 1.65 1.39 1.26 | 09325-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 _ — 80Sq._ | CR215-ND 1.65 1.39 1.26 | 09325-M/45 
14 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 96.52 | 82.55 92Sq. | CR328-ND 2.26 1.91 1.72 | 09362-F/30 
14 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 96.52 | 82.55 92 Sq. | CR329-ND 2.26 1.91 1.72 | 09362-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = — 92 Sq. | CR330-ND 1.75 1.47 1.33 | 09362-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. __| CR331-ND 1.75 1.47 1.33 | 09362-M/45 
14 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 123.7 | 104.9 CR216-ND 2.35 1.98 1.79 | 09450-F/30 
14 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 | 104.9 |119 & 120) CR218-ND 2.35 1.98 1.79 | 09450-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ = Square | CR217-ND 2.12 1.78 1.61 | 09450-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = — CR219-ND 2.12 1.78 1.61 | 09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60 Sq. | CR373-ND 277 2.51 2.25 | 06250-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 | 71.37 80Sq. | CR233-ND 1.68 1.52 1.36 | 06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 | 71.37 80 Sq. | CR374-ND 3.15 2.85 2.55 | 06325-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 | 82.42 92 Sq. | CR234-ND 1.80 1.64 1.47 | 06362-M 
15 |Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 | 82.42 92 Sq. | CR375-ND 3.45 3.13 2.80 | 06362-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77 | 120 Sq. | CR235-ND 2.14 1.94 1.74 | 06450-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77 | 120Sq. | CR376-ND 441 3.99 3.57 | 06450-SS 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 83.82 | 71.37 80Sq. | Q343-ND 1.68 1.52 1.36 | 06325-B 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 118.5 | 104.77 | 120Sq. | Q344-ND 2.14 1.94 1.74 | 06450-B 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR183-ND 3.19 2.68 2.43 | 09650-F/30 
17 Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR185-ND 3.19 2.68 2.43 | 09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (60 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR186-ND 2.91 2.64 2.36 | 09650-F/60 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR189-ND 2.91 2.64 2.36 | 09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, CR197-ND 1.51 1.28 1.15 | 07100-24 
21A | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, CR198-ND 1.85 1.56 1.41 | 07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50” (127.00cm) Tarzan, Caravel, and CR199-ND 2.28 1.92 1.74 | 07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Biscuit model fans CR361-ND 2:21 1.86 1.68 | 07100-SP024 
21B | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR362-ND 2.51 2.12 1.91 | 07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) Connections CR363-ND. 3.58 3.01 2.72 _| 07100-SP072 
45° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all AC Fans CR318-ND 1.51 1.28 1.15 | 07145-24 
22A 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR319-ND 1.86 1.56 1.41 | 07145-36 
208 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR365-ND 2.51 2.12 1.91 | 07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR366-ND 3.58 3.01 2.72 _| 07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits all CR320-ND 7.22 1.03.93 [07190-12 
23A | 90° Angle Plug and Cord - 24” (60.96cm) AC Fans CR321-ND 151 1.28 1.15 |07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with CR322-ND 1.86 1.56 1.41 | 07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal CR367-ND 2.21 1.86 1.68 | 07190-SP024 
238 | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR368-ND 2.51 2.12 1.91 | 07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR369-ND 3.58 3.01 2.72 _| 07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits CR323-ND 7.22 1.03.93 [07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 24” (60.96cm) all CR170-ND 1.51 1.28 1.15 | 07199-24 
24A | 90° Angle T-Style Plug and Cord - 36” (91.44cm) AC Fans CR175-ND 186 156 1.41 | 07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 72” (182.88cm) with CR337-ND 285 239 2.17 |07199-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 96” (243.84cm) Terminal CR338-ND 3.55 2.99 2.70 | 07199-96 
248 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR371-ND 2.52 2.12 1.92 | 07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR372-ND 3.58 3.01 2.72 | 07199-SP072 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NMB-MAT AC Axial Fans suit a wide range of applications. They force air out in a “funnel” type pattern, and are ideal when cooling a specific area such as a power supply that is surrounded by numerous 
components with minimum ventilation available. 


Size Input Power | Air Flow Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Bearing | Voltage (W) (CFM) Noise (dB) Leads Part No. 1 5 10 Part No. Guard Each 
60x30 Ball 115 4.0 9.18 29 22AWG, 300mm Leads P12871-ND 17.38 14.95 12.86 2412PS-12W-B30-A00 CR221-ND 68 
80x25 Ball 115 5.0 19.77 33 22AWG, 300mm Leads P12872-ND 18.20 15.66 13.47 3110PS-12W-B30-A00 CR229-ND -70 
115 4.0 18.0 31 -110 Terminal P12988-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12T-B00-A00 CR229-ND 70 
115 4.0 19.4 25 22AWG, 300mm Leads P12993-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-12W-B10-A00 CR229-ND 70 
230 6.5 20.0 35 -110 Terminal P12875-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-23T-B10-A00 CR229-ND 70 
230 6.5 20.0 35 22AWG, 300mm Leads P12879-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-23W-B10-A00 CR229-ND 70 
115 6.0 22.0 36 -110 Terminal P12873-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-12T-B10-A00 CR229-ND -70 
115: 6.0 22.0 36 22AWG, 300mm Leads P12877-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12W-B10-A00 CR229-ND 70 
230 6.0 26.0 34 -110 Terminal P12995-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23T-B20-A00 CR229-ND 70 
230 6.0 26.0 34 22AWG, 300mm Leads P12998-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23W-B20-A00 CR229-ND 70 
80x38 Ball 115 7.0 27.0 40 -110 Terminal P12989-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12T-B20-A00 CR229-ND 70 
115 7.0 27.0 40 22AWG, 300mm Leads P12990-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12W-B20-A00 CR229-ND -70 
115 7.0 31.77 38 -110 Terminal P12881-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-12T-B30-A00 CR229-ND 70 
115 8.5 32.0 44 -110 Terminal P12874-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-12T-B30-A00 CR229-ND -70 
115 8.5 32.0 44 22AWG, 300mm Leads P12878-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-12W-B30-A00 CR229-ND 70 
115 7.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12882-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-12W-B30-A00 CR229-ND 70 
230 8.0 32.0 38 -110 Terminal P12996-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23T-B30-A00 CR229-ND -70 
230 8.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12999-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23W-B30-A00 CR229-ND 70 
230 8.0 33.0 44 -110 Terminal P12876-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-23T-B30-A00 CR229-ND 70 
230 8.0 33.0 44 22AWG, 300mm Leads P12880-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-23W-B30-A00 CR229-ND -70 
115 6.0 20.0 25 -110 Terminal P13100-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-12T-B10-A00 CR220-ND eA 
115 6.0 20.0 25 22AWG, 300mm Leads P13102-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-12W-B10-A00 CR220-ND fh 
230 6.0 20.0 26 -110 Terminal P13103-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-23T-B10-A00 CR220-ND SPE 
115 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13101-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-12T-B20-A00 CR220-ND 77 
92x25 Ball 230 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13104-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-23T-B20-A00 CR220-ND Lt 
115 9.0 34.5 38 22AWG, 300mm Leads P12884-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-12W-B30-A00 CR220-ND PE 
230 10.0 34.5 39 22AWG, 300mm Leads P12886-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-23W-B30-A00 CR220-ND 77 
115 9.0 34.6 38 -110 Terminal P12883-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-12T-B30-A00 CR220-ND 77 
230 10.0 34.6 39 -110 Terminal P12885-ND 18.63 16.02 13.79 3610PS-23T-B30-A00 CR220-ND 77 
115 7.0 53.0 30 -110 Terminal P12887-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-12T-B20-A00 CR224-ND 91 
119x25 Ball 230 8.0 53.0 30 -110 Terminal P12889-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-23T-B20-A00 CR224-ND 91 
115 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12888-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-12T-B30-A00 CR224-ND 91 
230 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12890-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-23T-B30-A00 CR224-ND 91 
115 5.5 49.4 28 -110 Terminal P12891-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-12T-B10-A00 CR224-ND 91 
230 75 67.0 30 -110 Terminal P13110-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-23T-B20-A00 CR224-ND 91 
115 7.0 67.1 30 -110 Terminal P12892-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-12T-B20-A00 CR224-ND 91 
115 10.0 70.0 33 -110 Terminal P12895-ND 16.58 14.26 12.27 4715FS-12T-B10-D00 CR224-ND 91 
230 9.0 70.0 70 -110 Terminal P12897-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS-23T-B10-D00 CR224-ND 91 
230 11.0 88.2 37 -110 Terminal P13111-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-23T-B30-A00 CR224-ND 91 
119x38 Ball 115 14.5 102 41 -110 Terminal P12893-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-12T-B50-A00 CR224-ND 91 
115 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13109-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-12T-B40-A00 CR224-ND 91 
230 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13112-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-23T-B40-A00 CR224-ND 91 
115 14.0 100.0 42 -110 Terminal P13107-ND 16.58 14.26 12.27 4715FS-12T-B40-D00 CR224-ND 91 
230 14.0 100.0 100 -110 Terminal P13108-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS-23T-B40-D00 CR224-ND 91 
230 14.0 102.4 41 -110 Terminal P12894-ND 16.58 14.26 12.27 4715MS-23T-B50-A00 CR224-ND 91 
115 14.4 110 45 -110 Terminal P12896-ND 16.58 14.26 12.27 4715FS-12T-B50-D00 CR224-ND 91 
230 14.0 110 110 -110 Terminal P12898-ND 16.58 14.26 12.27 4715FS-23T-B50-D00 CR224-ND 91 
115 32.0 21.2 56 -110 Terminal P12899-ND 52.88 45.48 39.13 5915PC-12T-B30-A00 CR191-ND 2.48 
150x172x38 Ball 230 35.0 21.2 56 -110 Terminal P12900-ND 52.88 45.48 39.13 5915PC-23T-B30-A00 CR191-ND 2.48 
230 18.0 102.3 38 -110 Terminal P13113-ND 52.88 45.48 39.13 5915PC-23T-B10-A00 CR191-ND 2.48 
DC Fans FBL Series Ame 
Features: Specifications: * Noise Data: The noise data is measured at 1 meter from the air 
* Louvered design increases air flow and decreases turbulent * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (65%RH) intake side of the fan suspended in a semi-anechoic chamber 
noise at standard rating conditions * Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured with a (background noise 13dB-A maximum) 
* Hydro-Wave Bearing Technology UL94V-0 plastic (flammability) Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) 
Operating Dim. Input Max. Air Max. Air Max. Lead NMB 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Length Digi-Key Price Each Technologies Finger Price 
Nom. | Range Sq.xThk. (Ww) (CFM) (mmH,0) (dB-A) (mm) Part No. 1 ky 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P10893-ND® 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO6A12U1A CR221-ND@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P10892-ND® 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLOGA12H1A CR221-ND@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P10891-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO6A12M1A CR221-ND® 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P10890-ND@ 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLOGA12L1A CR221-ND@ 68 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24U1A CR221-ND® 68 
24 14-27.6 60 x 25.5 1.68 14.83 2.1 29.0 315 P11014-ND® 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLOGA24L1A CR221-ND@ 68 
12 7-13.5 80 x 25.5 4.32 35.31 47 42.0 300 P11082-ND® 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO8A12U1BX | CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 300 P10897-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO8A12U1A CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 3.00 30.01 2.9 39.0 300 P10896-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO8A12H1A CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P10895-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO8A12M1A CR180-ND@ 93 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P11019-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO8A24M1A CR180-ND@ 93 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P10900-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO9A12H1A CR220-ND® sf 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.9 3.3 40.0 295 P11083-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55, FBLO9A12H1BX | CR220-ND® ant 
12 7-13.8 92x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P10899-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLO9A12M1A CR220-ND@ at 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11025-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLOQA24U1A CR220-ND@ 77 
24 14-27.6 92x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11092-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO9A24U1BX | CR220-ND® 77 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P11023-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 FBLOQA24M1A CR220-ND® wes 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P10904-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12H1A CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P11028-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24H1A CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P11027-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24M1A | CR210-ND®@ 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P11026-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24L1A CR210-ND® 1.72 
@ RoHS Compliant Manufacturer Part Number Ending Code: A - Standard; BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 
FCC-000-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors . $1.99/1; $17.89/10 
P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors . $.63/1; $13.44/25 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
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Rib Mount Flange Mount 
NMB-MAT combines the Panasonic Panaflo and NMB fan product lines. Type: Type: 
NMB-MAT offers a comprehensive line of cooling products, including AC and DC axial fans and blowers ranging from 25mm to é 
172mm in diameter. NMB-MAT leverages its expertise to develop and produce superior cooling fans and blowers. % 6 
Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60/70°C by model (65%RH) 
Features: ¢ Aerodynamic blade and venturi design * They are ideal when cooling a specific area that is surrounded by i4 
numerous components with minimum ventilation available. 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
mm Nom. Range (W) (CFM) (In H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors Type | PartNo. ‘J 5 10 Part No. Guards Each 
5 45~5.5 | 0.625 2.0 .20 25.0 200 Ball _ Rib P12806-ND@ 14.53 12.50 10.75 | 1004KL-01W-B50-B00} CR181-ND® 54 
25x10 12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 .20 25.0 200 Ball _ Rib P12807-ND@ 14.53 12.50 10.75 | 1004KL-04W-B50-B00] CR181-ND® 54 
12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 20 25.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13383-ND® 14.20 12.22 10.51 | 1004KL-04W-B59-B00 | CR181-ND® 54 
5 45~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball - Rib P12808-ND® 14.83 12.75 10.98 | 1204KL-01W-B50-B00| CR377-ND® 64 
0x10 5 45~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13384-ND® 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-01W-B59-B00 | CR377-ND® 64 
12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball - Rib P12809-ND® 14.83 12.75 10.98 | 1204KL-04W-B50-B00| CR377-ND® 64 
12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13385-ND@ 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-04W-B59-B00 | CR377-ND® 64 
5 45~55 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball _ Rib P12810-ND@ 14.83 12.75 10.98 | 1404KL-01W-B50-B00 | CR378-ND® 66 
5 45~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball Tac Rib P13386-ND@ 14.38 12.37 10.64 | 1404KL-01W-B59-B50 | CR378-ND® 66 
35x10 12 8~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball - Rib P12811-ND® 14.83 12.75 10.98 | 1404KL-04W-B50-B00] CR378-ND® 66 
12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13387-ND® 14.75 12.69 10.92 | 1404KL-04W-B59-B00 | CR378-ND® 66 
5 45~5.5 | 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball - Rib P12812-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-01W-B50-B00| CR230-ND® 65 
40x10 5 45~5.5 | 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13388-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1604KL-01W-B59-B00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 0.876 5.3 136 25.0 200 Ball _ Rib P12813-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-04W-B40-B00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 0.876 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13389-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1604KL-04W-B59-B00 | CR230-ND® _.65 
5 45~5.5 | 0.600 6.0 145 28.0 200 Ball _ Rib P12814-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B30-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~5.5 1.20 8.12 252 34.0 200 Ball - Rib P12815-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B50-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~5.5 1.20 84 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13390-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-01W-B59-L00 | CR230-ND® 65 
40x15 12 |10.2~13.8) 0.804 6.0 145 28.0 200 Ball =- Rib P12816-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B30-L00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 1.02 8.12 252 34.0 200 Ball _ Rib P12817-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B50-L00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 1.02 84 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13391-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-04W-B59-L00 | CR230-ND® 65 
24 =|22.0~25.2| 1.488 84 .252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13392-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-O05W-B59-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~5.5 0.35 49 08 20.0 200 Ball - Rib P12818-ND@ 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-01W-B10-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~5.5 0.60 6.0 2 22.5 200 Ball _ Rib P13576-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-01W-B20-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~5.5 1.35 8.4 24 29.0 200 Ball _ Rib P13577-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-01W-B40-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball =- Rib P12819-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-01W-B50-L00 | CR230-ND® 65 
5 45~55 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13393-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-01W-B59-L00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 0.48 49 08 20.0 200 Ball _ Rib P12820-ND@ 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B10-L00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 0.72 6.0 12 22.5 200 Ball _ Rib P13578-ND@ 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B20-L00 | CR230-ND® 65 
40x20 12 |10.2~13.8) 0.72 6.0 12 22.5 200 Ball Lock Rotor | Rib P13579-ND@ 12.80 11.01 9.48 | 1608KL-04W-B29-L00 | CR230-ND® 65 
12 /10.2~13.8) 0.84 74 AT 25:5 200 Ball _ Rib P13580-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B30-L00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball - Rib P13581-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B40-L00 | CR230-ND® 65 
12 /10.2~13.8) 1.08 8.4 24 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13582-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B49-L00 | CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8) 1.32 95 28 33.0 200 Ball _ Rib P12821-ND@ 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B50-L00 | CR230-ND® 65 
12 /10.2~13.8) 1.32 95 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13394-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B59-L00 | CR230-ND® 65 
24 =|20.0~ 25.2} 0.96 49 08 20.0 200 Ball _ Rib P12822-ND@ 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-05W-B10-L00 | CR230-ND® 65 
24 =|20.0~ 25.2} 1.68 8.4 24 29.0 200 Ball - Rib P13585-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-05W-B40-L00 | CR230-ND® 65 
24 = |20.0~ 25.2) 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball - Rib P12823-ND® 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-05W-B50-L00 | CR230-ND® 65 
24 =|20.0~ 25.2} 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13395-ND® 12.80 11.01 9.48 | 1608KL-05W-B59-L00 | CR230-ND® 65 
5 4.5 ~6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball - Rib P12824-ND® 12.78 10.99 9.46 | 2004KL-01W-B50-B00 | CR379-ND® 86 
5 45 ~6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13396-ND@ 13.40 11.53 9.92 | 2004KL-01W-B59-B00 | CR379-ND® 86 
50x10 12 |10.2~13.8) 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball _ Rib P12825-ND@ 12.78 10.99 9.46 | 2004KL-04W-B50-B00 | CR379-ND® 86 
12 |10.2~13.8) 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13397-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 2004KL-04W-B59-B00 | CR379-ND® 86 
50x15 12 |10.2~13.0) 1.56 1441 14 30.0 200 Ball _ Rib P12826-ND @ 12.28 10.56 9.09 | 2106KL-04W-B50-L00 | CR388-ND® 59 
12 |10.2~13.0) 1.56 141 14 30.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13398-ND® 12.00 10.32 8.88 | 2106KL-04W-B59-L00 | CR388-ND® 59 
12 7.0~13.8} 0.48 67 03 19.0 200 Ball - Rib P12827-ND® 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-04W-B10-L00 | CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 1.08 141 13 28.0 200 Ball - Rib P13494-ND® 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-04W-B30-L00 | CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 1.08 1441 13 28.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13495-ND@ 12.20 10.50 9.03 | 2406KL-04W-B39-L00 | CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 1.92 18.3 .20 34.0 200 Ball _ Rib P12828-ND@ 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-04W-B50-L00 | CR221-ND® 68 
60x15 12 6.0~13.8} 1.92 18.3 .20 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13399-ND@ 12.20 10.50 9.03 | 2406KL-04W-B59-L00 | CR221-ND® 68 
24 |12.0~ 27.6} 1.44 1441 13 28.0 200 Ball - Rib P13496-ND@ 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-05W-B30-L00 | CR221-ND® 68 
24 =|10.0~ 27.6} 2.40 18.3 .20 34.0 200 Ball - Rib P12829-ND® 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-05W-B50-L00 | CR221-ND® 68 
24 14~276 | 1.99 16.6 187 32.0 325 | Hydrowave - Rib P9727-ND@ 10.00 8.60 7.40 | FBAQ6T24H CR221-ND@ 68 
12 6.0~13.8] 0.60 10.9 07 22.5 300 Ball - Rib P12830-ND® 11.83 10.17 8.76 | 2408NL-04W-B10-L00] CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball _ Rib P12831-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 2408NL-04W-B50-L00] CR221-ND® 68 
60x20 12 6.0~13.8] 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13400-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 2408NL-04W-B59-L00| CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13402-ND® 12.45 10.71 9.22 | 2408NL-04W-B59-P00| CR221-ND® 68 
24 = |15.0~27.6} 1.20 15.9 13 29.0 300 Ball _ Rib P12832-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 2408NL-O5W-B40-L00] CR221-ND® 68 
24 = |15.0~27.6} 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13401-ND® 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-O5W-B59-L00| CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8} 0.90 13.7 08 23.0 300 Ball - Rib P12833-ND® 11.38 9.79 8.42 | 2410ML-04W-B10-B0O] CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8} 2.04 21.5 .20 33.5 300 Ball - Rib P12834-ND® 11.38 9.79 8.42 | 2410ML-04W-B40-B00] CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 1.80 24.0 .20 33.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13403-ND@ 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-04W-B59-COO| CR221-ND® 68 
12 6.0~13.8] 3.24 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13404-ND@ 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-04W-B79-CO0| CR221-ND® 68 
60x25 12 6.0~13.2} 6.20 37.0 57 46.0 300 Ball Tac Flange | P13406-ND@ 13.25 11.40 9.81 | 2410ML-04W-B89-E50] CR221-ND® 68 
24 =|10.0~ 27.6} 2.40 23.3 25 36.5 300 Ball _ Rib P12835-ND@ 11.38 9.79 8.42 | 2410ML-05W-B50-B00] CR221-ND® 68 
24 =|10.0~27.6} 4.80 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13405-ND® 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-O5W-B79-CO0| CR221-ND® 68 
24° |10.0~ 26.4) 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball Tac Flange | P13407-ND@ 13.25 11.40 9.81 | 2410ML-O5W-B89-E50] CR221-ND® 68 
24 |10.0~ 26.4) 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball = Flange |_P13483-ND@ 12.63 10.86 9.35 | 2410ML-05W-B80-E00| CR221-ND® 68 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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18 Mineboea cosy 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure | Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
mm Nom. Range (W) (CFM) (InH,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. 1 5 10 Part No. Guards Each 
12 7 ~ 13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 Hydrowave — Flange | P9758-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO6A12U1A CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9995-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO6A12U1BS CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave _ Flange | P9729-ND@ 8.93 7.68 6.61 FBAO6A12H1A CR221-ND@ 68 
12 7 ~ 13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11033-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ6A12H1BX CR221-ND® 68 
60x25.5 12 7 ~ 13.8 1.56 16.6 15 28.0 315 Hydrowave — Flange | P9767-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAQ6A12M1A CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 1.32 1441 12 24.0 315 Hydrowave al Flange | P9728-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO6A12L1A CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 1.32 14.41 12 24.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11034-ND@ 8.75 7.53 6.48 | FBAO6A12L1BX CR221-ND® 68 
24 14 ~ 27.6 2.52 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave _ Flange | P9731-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO6A24H1A CR221-ND® 68 
24 14 ~ 27.6 2.16 16.6 15 28.0 315 Hydrowave _ Flange | P9768-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAQ6A24M1A CR221-ND® 68 
24 14 ~ 27.6 1.68 14.4 12 24.0 315 Hydrowave — Flange | P9730-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAQ6A24L1A CR221-ND® 68 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 06 26.0 300 Ball =— Rib P13571-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-04W-B30-B02] CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 06 26.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13572-ND@ 13.05 11.23 9.66 | 3106KL-04W-B39-B00} CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball — Rib P13498-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-04W-B50-B01} CR180-ND@ 93 
80x15 12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13570-ND@ 12.70 10.93 9.40 | 3106KL-04W-B59-B00} CR180-ND® 93 
24 10.0~27.6| 1.68 23.3 06 26.0 300 Ball =— Rib P13575-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-05W-B30-B00] CR180-ND® 93 
24 10.0~27.6| 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball — Rib P13573-ND@ 12.43 10.69 9.20 | 3106KL-05W-B50-B00] CR180-ND® 93 
24 =|10.0~27.6| 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13574-ND@ 13.00 11.18 9.62 | 3106KL-05W-B59-B00} CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.08 26.5 08 26.0 300 Ball al Flange | P12836-ND@ 12.13 10.43 8.98 | 3108NL-04W-B10-P00} CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball _ Flange | P12837-ND@ 12.13 10.43 8.98 | 3108NL-04W-B50-P00} CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13408-ND@ 12.75 10.97 9.44 | 3108NL-04W-B59-L00} CR180-ND® 93 
80x20 24 15.0~27.6| 1.30 26.5 08 26.0 300 Ball — Flange | P12838-ND® 12.13 10.43 8.98 | 3108NL-05W-B10-PO0} CR180-ND® 93 
24 15.0~27.6| 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball _ Flange | P12839-ND® 12.13 10.43 8.98 | 3108NL-05W-B50-P00} CR180-ND® 93 
24 =|15.0~27.6| 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13409-ND® 12.75 10.97 9.44 | 3108NL-05W-B59-PO0} CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.20 24.7 07 22.0 300 Ball _ Flange | P13485-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B10-D00} CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 2.04 31.8 10 26.5 300 Ball al Flange | P13486-ND® 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B30-D00] CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 2.76 38.8 15 34.0 300 Ball =— Flange | P13487-ND® 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B50-D00] CR180-ND® 93 
80x25 12 6.0 ~ 13.0 3.12 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13488-ND® 12.18 10.47 9.01 3110KL-04W-B69-D00} CR180-ND® 93 
24 = =|10.0~27.6| 1.44 24.7 07 22.0 300 Ball ml Flange | P13489-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-05W-B10-D00} CR180-ND@ 93 
24 =|10.0~27.6| 2.88 38.8 15 34.0 300 Ball — Flange | P13490-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-05W-B50-D00} CR180-ND® 93 
24 =|10.0~264| 3.36 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13491-ND@ 12.18 10.47 9.01 3110KL-O5W-B69-D00} CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 Hydrowave — Flange | P9759-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12U1A CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9997-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAQ8A12U1BS CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave - Flange | P9738-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12H1A CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave al Rib P11035-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12H1AZ CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11036-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12H1BS CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave = Flange | P9737-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAQ8A12M1A CR180-ND® 93 
80x25.5 12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11038-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12M1BS CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11039-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ8A12M1BX CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 Hydrowave _ Flange | P9736-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12L1A CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 Hydrowave _ Rib P11037-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12L1AZ CR180-ND@ 93 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 Hydrowave _ Flange | P9741-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A24H1A CR180-ND® 93 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11097-ND® 11.50 10.07 8.63 | FBAQ8A24H1CX CR180-ND® 93 
24 14 ~ 27.6 1.70 32.1 098 28.0 300 Hydrowave _ Flange | P9740-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A24M1A CR180-ND® 93 
24 14 ~ 27.6 1.30 24.0 061 21.0 300 Hydrowave - Flange | P9739-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A24L1A CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.00 46.9 22 37.0 300 Ball — Flange | P12845-ND@ 12.83 11.03 9.50 | 3112KL-04W-B40-E00 | CR180-ND® 93 
80x32 12 6.0 ~ 12.6 5.40 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13412-ND® 13.45 11.57 9.96 | 3112KL-04W-B69-E00 | CR180-ND® 93 
24 10.0~27.6| 3.36 46.9 22 37.0 300 Ball — Flange | P12846-ND® 12.83 11.03 9.50 | 3112KL-05W-B40-E00 | CR180-ND® 93 
24 10.0~25.2| 5.04 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13413-ND® 13.45 11.57 9.96 | 3112KL-05W-B69-E00 | CR180-ND® 93 
12 6.0~13.8 | 0.876 26.5 06 25.0 300 Ball — Flange | P13415-ND@ 13.25 11.40 9.81 3610KL-04W-B10-D00} CR220-ND@ at 
12 6.0 ~ 13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ball — Flange | P12847-ND@ 13.25 11.40 9.81 3610KL-04W-B40-D00} CR220-ND@ 17 
9225 12 6.0 ~ 13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13414-ND@ 13.88 11.94 10.27 | 3610KL-04W-B49-G00} CR220-ND@ 17 
24 10.0~ 25.0} 3.84 54.7 19 41.0 300 Ball _ Rib P12848-ND® 13.25 11.40 9.81 3610KL-05W-B50-D00} CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave - Flange | P9760-ND # 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12U1A CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11044-ND@ 8.50 7.31 6.29 | FBAOQ9A12U1BO CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave Tac Flange | P9975-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12U1BX CR220-ND@ ob 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave _ Flange | P9744-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A12H1A CR220-ND@ 17 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave - Flange | P11040-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12H1AZ CR220-ND@ 77 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11041-ND@ 8.50 7.31 6.29 | FBAQ9A12H1BO CR220-ND® ane 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 16 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P13481-ND 9.00 7.74 6.66 | FBAO9A12H1BQ CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11042-ND@ 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12H1BX CR220-ND@ 77 
92x25.5 12 7 ~ 13.8 1.80 48.0 118 30.0 295 Hydrowave _ Flange | P9743-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12M1A CR220-ND@ 77 
12 7 ~ 13.8 1.32 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave _ Flange | P9742-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A12L1A CR220-ND@ 77 
12 7 ~ 13.8 1.32 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11043-ND@ 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12L1BX CR220-ND® 17 
24 12 ~ 27.6 te. 68.8 181 47.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11096-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A24U1BX CR220-ND® 17 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave _— Flange | P9747-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A24H1A CR220-ND® 17 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave al Rib P11045-ND@ 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A24H1AZ CR220-ND@ Yo 
i 24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11046-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO9A24H1BS CR220-ND@ 77 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11047-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A24H1BX CR220-ND® 17 
24 14 ~ 27.6 2.64 48.0 118 30.0 295 Hydrowave al Flange | P9746-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA24M1A CR220-ND® ne 
24 14 ~ 27.6 1.92 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave _ Flange | P9745-ND® 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A24L1A CR220-ND® 17 
12 7.0 ~ 13.2 4.08 68.5 .29 44.0 300 Ball _ Flange | P12849-ND@ 20.85 17.94 15.43 | 3615KL-04W-B40-P00} CR220-ND@ 17 
12 7.0 ~ 12.6 5.52 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13416-ND® 21.48 18.47 15.90 | 3615KL-04W-B59-P00} CR220-ND@ 17 
92338 24 =|12.0~25.2| 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball — Flange | P12850-ND@ 20.85 17.94 15.43 | 3615KL-O5W-B50-P00} CR220-ND@ 17 
24 12.0~25.2| 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13417-ND® 21.48 18.47 15.90 | 3615KL-05W-B59-P00} CR220-ND® 17 
12 6.0 ~ 13.8 1.44 63.5 07 27.0 300 Ball — Rib P13418-ND® 16.38 14.09 12.12 | 4710KL-04W-B10-E00} CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13420-ND® 17.00 14.62 12.58 | 4710KL-04W-B59-E00} CR210-ND® 1.72 
119,25 12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 415 300 Ball - Flange | P13448-ND@ 16.38 14.09 12.12 | 4710KL-04W-B50-E00} CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 27.6} 1.92 63.5 07 27.0 300 Ball al Flange | P13449-ND@ 16.38 14.09 12.12 | 4710KL-O5W-B10-E00} CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 26.0} 6.96 114.7 20 415 300 Ball — Flange | P13447-ND® 16.38 14.09 12.12 | 4710KL-O5W-B50E00 | CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 26.0} 6.96 114.7 20 415 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13419-ND® 17.00 14.62 12.58 | 4710KL-O5W-B59-E00} CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 1.92 56.1 09 29.0 300 Ball al Flange | P12854-ND® 22.88 19.68 16.93 | 4712KL-04W-B10-P00} CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball — Flange | P12855-ND@ 22.88 19.68 16.93 | 4712KL-04W-B50-P00} CR210-ND®@ 1.72 
119x32 12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13421-ND@ 23.50 20.21 17.39 | 4712KL-04W-B59-P00} CR210-ND® 1.72 
24 12.0~27.6| 8.16 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13422-ND@ 23.50 20.21 17.39 | 4712KL-05W-B49-P00} CR210-ND® 1.72 
48 28.0 ~ 55.2] 10.08 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13423-ND® 23.50 20.21 17.39 | 4712KL-07W-B49-P00} CR210-ND@ 1.72 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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iS ART a ; 
NMB DC Axial Fans (cont, 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 

Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
mm Nom. Range (W) (CFM) (InH,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. fl 5 10 Part No. Guards Each 
12 6.0 ~ 13.8 6.60 108.0 27 42.5 300 Ball _ Flange | P12857-ND@ 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-04W-B30-P00} CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12858-ND@ 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-04W-B40-P00} CR210-ND® 1.72 
12 8.0~13.2| 17.50 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange | P12862-ND@ 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-04W-B50-DO0} CR210-ND® 1.72 
12 9.5 ~ 12.6 12.0 129.9 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13424-ND@ 20.80 17.89 15.40 | 4715KL-04W-B59-PO00} CR210-ND® 1.72 
12 8.0 ~ 12.9 23.0 181.0 85 59.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13427-ND@ 54.10 46.53 40.04 | 4715SL-04W-B69-D00} CR210-ND® 1.72 
419%38 24 10.0~ 27.6} 7.44 108.0 27 42.5 300 Ball _— Flange | P12859-ND@ 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-O5W-B30-P00} CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 27.6} 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12860-ND@ 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-O5W-B40-P00} CR210-ND® 1.72 
24 15.0 ~ 27.6} 17.80 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange | P12863-ND® 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-05W-B50-DO0} CR210-ND® 1.72 
24 18.0~ 25.0} 12.0 130.0 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13425-ND@ 20.80 17.89 15.40 | 4715KL-O5W-B59-P00} CR210-ND@ 1.72 
48 25.0~55.2) 7.68 108.0 iy. 42.5 300 Ball _ Flange | P12861-ND® 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-O7W-B30-P00} CR210-ND@ 1.72 
48 25.0~55.2) 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13426-ND® 20.80 17.89 15.40 | 4715KL-O7W-B39-P00} CR210-ND@ 1.72 
48 30.0 ~ 50.4) 39.84 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13430-ND® 66.13 56.87 48.94 | 4715SL-07W-B79-D00} CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 7.80 114.7 315 45.5 280 Hydrowave =_ Flange | P9761-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12U1A CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave ad Flange | P9750-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12H1A CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave _ Rib P11048-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12H1AZ CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave Tac Flange | P11050-ND 18.63 16.02 13.79 | FBA12G12H1BX CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 4.08 86.5 189 35.5 280 Hydrowave - Flange | P9749-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12M1A CR210-ND® 1.72 
120x38 12 7 ~ 13.8 2.16 68.9 -130 30.0 280 Hydrowave _ Flange | P9748-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12L1A CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave — Flange | P9753-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G24H1A CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave Tac Flange | P11080-ND@ 18.63 16.02 13.79 | FBA12G24H1BX CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 3.84 86.5 189 35.5 280 Hydrowave _ Flange | P9752-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G24M1A CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 2.64 68.9 130 30.0 280 Hydrowave _ Flange | P9751-ND® 18.55 15.96 13.73 | FBA12G24L1A CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 18.0 24.7 250 65 62.5 400 Ball _ Rib P12864-ND@ 76.63 65.90 56.71 5910PL-04W-B50-LO0} CR191-ND® 2.48 
450x172x25 24 12.0~ 30.0} 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball _ Rib P12865-ND@ 76.63 65.90 56.71 5910PL-05W-B50-LO0} CR191-ND® 2.48 
24 12.0~ 30.0} 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball Tac Rib P13431-ND@ 77.25 66.44 57.17 | 5910PL-O5W-B59-L50} CR191-ND® 2.48 
48 25.0~ 60.0) 35.5 290.0 89 65.4 400 Ball Lock Rotor | Rib P13432-ND@ 77.25 66.44 57.17 | 5910PL-O7W-B79-LOO} CR191-ND® 2.48 
12 | 6.0~18.0] 17.28 240 62 58.0 | 300 Ball = Flange | P12866-ND® 76.70 65.97 56.76 | 5920PL-04W-B40-D00] CRI91-ND® 2.48 
12 6.0~18.0} 17.28 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13433-ND@ 77.33 66.50 57.23 | 5920PL-04W-B49-D50] CR191-ND® 2.48 
450x172x50 24 12.0~ 30.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball _— Flange | P12867-ND@ 76.70 65.97 56.76 | 5920PL-05W-B40-DO0} CR191-ND® 2.48 
24 12.0 ~ 30.0} 15.84 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13434-ND@ 77.33 66.50 57.23 | 5920PL-05W-B49-D50] CR191-ND® 2.48 
48 25.0 ~ 60.0) 24.48 300.0 90 63.2 300 Ball Tac Flange | P13435-ND@ 77.33 66.50 57.23 | 5920PL-07W-B79-D50] CR191-ND® 2.48 
12 6.0~18.0} 17.28 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12868-ND® 76.70 65.97 56.76 | 6820PL-04W-B40-D00} CR196-ND® 3.02 
172x50 24 12.0~ 30.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12869-ND@ 76.70 65.97 56.76 | 6820PL-05W-B40-D00} CR196-ND® 3.02 
48 25.0 ~ 60.0) 15.84 240 62 58.0 300 Ball = Flange | _P12870-ND@ 76.70 65.97 56.76 | 6820PL-07W-B40-DOO} CR196-ND® 3.02 

@ RoHS Compliant 


DC Fans UDO Series 


SPECIFICATIONS: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Operating Humidity: <85 Rh% * Operating Voltgage (VDC): Nom: 5, Range: 3.1 ~ 5.5 * Life Expectancy (Hrs @ 60°C): 30,000 
Note: Not for New Design 


Dimensions Current Speed Max Air Flow Max Air Pressure | Noise NMB 
mm @60°c | @60°C @ 60°C @ 60°C @ 1M | Digi-Key Price Each Technologies 
Ale |e (mA) (r/min) |(m3/min.)] (CFM) | (Pa) |(inH20) | dBA | Part No. 1 5 10 50 100 | Part No. 
25 25 10 40 7,800 0.040 1.41 24 0.10 17 P11093-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFBFM01CP1 
30 30 10 50 6,000 0.065 2.29 Ae 0.07 18 P11094-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFHFM01P1 
NMB-MAT DC Blowers are most suitable for cooling in high back pressure applications. Since the fan impeller is housed inside a rugged plastic 
DC Blowers ow enclosure, the blower is not affected by high back pressure caused by objects in close proximity to the exhaust port. 


Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 75°C * Blowers with Hydro-Wave and Ball Bearing 
Technology 


Operating Input Air Static 
Voltage (VDC) |Current] Power| Flow | Pressure Digi-Key Price Each NMB Technologies 
Fig. |Nom.| Range | (mA) (W) | CFM In H20 Noise | Part No. 1 5 10 Part No. 
12 | 7~138 | 500 | 6.00 | 22.97 0.71 45 | P9754-ND@ 30.68 26.38 22.70 | FAL6F12LH 
4 | 12 | 7-138 | 280 | 3.36 | 18.73 0.44 40 | P9755-ND@ 30.68 26.38 22.70 | FAL6F12LL 
24 | 14-276 | 295 | 7.08 | 23.7 0.78 45 | P9763-ND@ 30.68 26.38 22.70 | FAL6F24LH 
24 | 14-27.6 | 155 | 3.72 | 18.7 0.45 40__| P9764-ND 30.68 26.38 22.70 | FAL6F24LL 
> I 12 | 7-138 | 210 | 252 | 10.60 0.41 35 | P9756-ND@ 28.18 24.23 20.85 | FALSF12LH 
‘Siscion of , | 12 | 7-138 | 145 | 1.74 | 8.83 0.24 29 | P9757-ND@ 28.18 24.23 20.85 | FALSF12LL 
Rotation 24 | 14-27. | 150 | 3.50 | 9.18 0.28 40 | P9765-ND 28.18 24.23 20.85 | FALSF24LH 
24 | 14~27.6 | 100 | 2.40 | 7.06 0.16 37.5_| P9766-ND@ 28.18 24.23 20.85 | FALSF24LL 
5 45-6 | 320 | 1.60 | 3.17 0.24 34 | P9772-ND® 21.93 1886 16.23 | FAL3FOSLL 
5 | 45-6 | 570 | 2.85 | 4.24 0.39 40 | P9773-ND@ 21.93 18.86 16.23 | FAL3FOSLH 
1 | 12 | 7~138 | 170 | 2.04 | 3.17 0.24 34 | P9774-ND@ 21.93 1886 16.23 | FAL3F12LL 
12 | 7~138 | 270 | 3.24 | 4.24 0.39 40 | P9775-ND@ 21.93 18.86 16.23 | FAL3F12LH 
24 | 14-27.6 | 150 | 3.60 | 4.24 0.39 40__| P9776-ND@ 21.93 18.86 16.23 | FAL3F24LH 
» | 12 102-138) 120 | 1.44 | 35 0.48 35 | P12901-ND@ 12.75 10.97 9.44 | BM5115-04W-B40-L00 
12 |10.2~13.8| 180 | 216 | 35 80 42 | P13437-ND+¢ 13.38 11.51 9.90 |_BM5115-04W-B59-LO0 
72 |10.2-13.8| 130 | 156 | 53 “34 34 | P12902-ND@ 12.75 10.97 9.44 | BM5125-04W-B40-L00 
2 | 12 }10.2-13.8] 240 | 288 | 67 64 41 | P12903-ND@ 12.75 10.97 9.44 | BM5125-04W-B50-LOO 
12 |10.2~13.8| 240 | 288 | 67 64 41 | P13438-ND+¢ 13.38 11.51 9.90 |_BM5125-04W-B59-LOO 
2 | 12 | 9-126 | 220 | 264 | 42 68 42__| P13439-ND+ 13.65 11.74 10.11 | BM6015-04W-B59-L00 
Model Dimensions - mm j2 | 6-138 | 190 | 228 | 847 50 41 | P13484-ND@ 14.50 12.47 10.73 | BGO702-B04-400-0 
Type POs Grier elrFlelurli > | 12 | 6-138 | 190 | 228 | 8.47 50 41 | P12904-ND@ 14.38 12.37 10.64 | BGO702-B04-400-0TO 
12 | 6-138 | 250 | 300 | 95 61 43 | P13440-ND¢ 15.13 13.01 11.20 | BGO702-B04-500-L00 
FAL-6F | 65.8 | 28.1 | 55.7 | 111.4/ 60.7 [107.1] 76 | 99 | 97 24 | 10~27.6 | 140 | 3.36 | 9.50 61 43 | P12905-ND¢@ 14.50 12.47 10.73 | BG0702-B05-500-0 
FAL-5F | 50 | 28 | 37 | 76 | 41 | 76 | 47 | 68 | 68 12 | 6-130 | 290 | 3.48 | 10.6 A4 38.5 | P12906-ND@ 14.50 12.47 10.73 | BGO703-B04-400-0 
% 2 | 12 | 6-13.0 | 290 | 348 | 10.6 A4 38.5 | P13441-ND¢ 15.13 13.01 11.20 | BGO703-B04-400-L00 
EAU SSF | 982. | 220) | 26 80 [2608s 290 | 206. [48 |S 24 | 10-26.0| 150 | 3.60 | 10.6 44 38.5 | P12907-ND@ 14.50 12.47 _ 10.73 | BGO703-B054-00-00 
BMS115| 32 | 15 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — 12 | 8-128 | 1030 | 1240 | 286 14 54.5 | P12908-ND@ 20.38 17.53 15.08 | BGO0903-B04-400-0 
pmsi25| 32 | 25 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — > | 12 |10.8-126} 1600 | 192 | 38.1 1.9 — | P13442-NDt 21.00 18.06 15.54 | BG0903-B04-700-S00 
paeois| —| 45) a2 60130) 61—/o|— 24 | 10-25.0| 490 | 11.80 | 28.6 1.4 54.5 | P12909-ND@ 20.38 17.53 15.08 | BG0903-B05-400-0 
24 | 10-25 | 490 | 11.8 | 286 1.4 54.5 | P13443-ND$ 21.00 18.06 15.54 | BG0903-B05-400-L00 
BGO702 | — | 25 | 399 | 757 | 39.9 | 757 | — | 67.1 | — 12 | 6-138 | 650 | 7.80 | 28.2 70 52 | P12910-ND® 22.25 19.14 16.47 | BG1203-B04-400-0 
Bqo703| — | 30 | 399 | 75.7 | 39.9] 757| — | 671 | — 4 | 12 | 6-138 | 650 78 | 28.2 70 52 | P13444-ND¢ 22.88 19.68 16.93 | BG1203-B04-400-L00 
12 | 6-138 | 930 | 11.16 | 33.2 1.04 55 | P13445-NDt 22.88 19.68 16.93 | BG1203-B04-500-S00 
a 33 ([ 58 198.5: |) 153.) 07 td 24 | 12-25.2| 480 | 11.52 | 33.2 1.04 55 | P12911-ND@ 22.25 19.14 16.47 | BG1203-B05-500-0 
BG1203 82 7 120 ot 120 105: | 90 @ RoHS Compliant +Locked RotorSensor + Tac Sensor 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2357 


OSUNON Thin Cooling Fans 


Specifications: 

* Motor: Patented brushless DC motor design »* Fan Housing: Injection molded non- 
flammable black thermoplastic UL94V-0 rating «Impeller: Injection molded non-flammable 
black thermoplastic UL94V-0 rating Bearing: ¢ Precision, life-lubricated ball bearing system; 
Precision, oil-impregnated sintered sleeve bearing system. » Insulation: Class E integral 
ground system rated @ 100°C * Insulation Resistance: More than 500MQ between internal 
stator and lead wire (+) measured by DC 500V =» Dielectric Strength: 500VAC for one 
minute »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C for ball and sleeve bearing version; 0°C ~ 
70°C for vapo bearing version * Storage Temperature: -40°C ~ 70°C * Operating Voltage: 
Rated voltage +15% »* Life Expectancy: 30,000 hours 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise 
(mm) | Voltage | Voltage | Bearing | Current| Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type (A) | (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) | Sensor | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Fig. 1 — Hi-Performance Dual Axial Fans 
40 x 48 12 5 ~ 13.8 Ball 1.40 | 16.8 | 14500/9500 27 1.97 61 - 259-1301-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB1-A 
40x56 12 5 ~ 13.8 Ball 1.40 | 16.8 |14500/9500 | 26.5 1.73 59 - 259-1303-ND 31.75 24.43 22.88 21.52 | PMD1204PPB1-A(2) 
6 ~ 13.8 Ball 14 | 16.8 14500 26.5 1.73 59 - 259-1369-ND® 36.80 30.73 28.78 27.07 | PMD1204PPB1-A.(2).GN 
Fig. 2 — Plastic Ultra-Thin Brushless Axial DC Fans — RoHS Compliant 
17x8 5 3~6 Vapo 0.11 | 0.60 15000 0.70 0.17 16 - 259-1333-ND 18.28 15.27 14.30 13.45 | GM0517PDV2-8.GN 
0x8 5 3~6 Vapo 0.17 | 0.90 15000 1.60 0.22 23 - 259-1319-ND 17.25 14.41 13.49 12.69 | GM0501PDV1-8.GN 
3~6 Vapo 0.11 | 0.60 12000 1.30 0.15 24 _ 259-1320-ND 17.25 14.41 13.49 12.69 | GM0501PDV2-8.GN 
5x6 5 3~6 Vapo 0.11 | 0.60 13000 3.00 0.22 31 - 259-1322-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PEV1-8N.GN 
3~6 Vapo 0.08 | 0.40 10000 2.20 0.16 23 - 259-1323-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PEV2-8.N.GN 
30x6 5 3~6 Vapo 0.13 | 0.70 9500 49 0.14 28 - 259-1327-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO0503PEV1-8.N.GN 
3~6 Vapo 0.08 | 0.40 7500 37 0.09 24 - 259-1328-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PEV2-8.N.GN 
40x6 5 3~6 Vapo 0.09 | 0.50 7000 5.9 0.10 32 - 259-1331-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | GMO0504PEV1-8.GN 
3~6 Vapo 0.07 | 0.40 6000 5.5 0.08 26 - 259-1332-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM0504PEV2-8.GN 
Fig. 2 — Plastic Thin Brushless Axial DC Fans 
20x10 5 3~6 Vapo 0.18 | 09 14000 15 0.20 20 - 259-1321-ND@ 15.46 12.92 12.10 11.38 | GM0501PFV2-8.N.GN 
3~6 Vapo 0.12 | 06 13000 35 0.25 23 Tac 259-1324-ND@ 14.76 12.33 11.54 10.86 | GM0502PFV1-8.F.GN 
5 3~6 Vapo 0.12 | 06 13000 35 0.25 23 - 259-1325-ND® 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PFV1-8.GN 
25x10 3~6 Vapo 0.08 | 04 10000 3.0 0.18 16 - 259-1326-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PFV2-8.GN 
42 |4.5~13.8} Vapo | 0.067 | 0.8 13000 35 0.25 23 - 259-1394-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1202PFV1-8.GN 
45~13.8 | Vapo | 0.038 | 0.5 10000 3.0 0.18 16 - 259-1395-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1202PFV2-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.14 | 07 9500 5.5 0.15 23 - 259-1329-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PFV1-8.GN 
30x10 3~6 Vapo 0.10 | 05 8000 46 0.12 20 - 259-1330-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PFV2-8.GN 
42 45~13.8 |} Vapo | 0.078) 1.0 9500 65 0.15 23 - 259-1396-ND® 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1203PFV1-8.GN 
45~13.8 | Vapo | 0.042 | 0.5 8000 4.6 0.12 20 _ 259-1397-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1203PFV2-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.15 | 08 9500 7.0 0.18 28 - 259-1334-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO535PFV1-8.GN 
35x10 3~6 Vapo 0.10 | 05 7500 6.5 0.12 22 - 259-1305-ND® 16.67 13.05 12.21 11.47 | GM0535PFV2-8.GN 
yo | 45~13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 9500 7.0 0.18 28 - 259-1391-ND® 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM1235PFV1-8.GN 
45~13.8 | Vapo | 0.043 | 0.5 7500 65 0.12 22 - 259-1392-ND@ 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM1235PFV2-8.GN 
38 x 20 12 12 Ball 0.26 | 34 13000 12 0.61 44 - 259-1400-ND® 16.78 14.01 13.12 12.34 | PMD1238PKB1-A.(2).GN 
38 x 28 12 12 Ball 30 3.6 13000 16.5 0.91 47 - 259-1401-ND® 17.67 14.76 13.82 13.00 | PMD1238PQB1-A.(2).GN 
4~6 Vapo 0.24 ) 12 7000 8.0 0.19 32 Tac 259-1341-ND@ 7.83 6.54 6.12 5.76 | KDEO504PFV1.11.MS.AF.GN 
5 4~6 Vapo 0.24 ) 12 7000 8.0 0.19 32 - 259-1342-ND@ 6.77 5.66 5.30 4.98 | KDEOSO4PFV1.11.MS.A.GN 
4~6 Vapo 0.14 | 07 5800 7.0 0.13 27 - 259-1343-ND@ 6.77 5.66 5.30 4.98 | KDEOS04PFV2.11.MS.A.GN 
40x10 45 ~13.8 | Vapo 0.15 | 18 8500 95 0.25 39 - 259-1352-ND@ 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1204PFV1.11.MS.AF.GN 
45~13.8 | Vapo 0.09 | 1.4 7000 8.0 0.19 32 Tac 259-1349-ND@ 7.43 6.20 5.81 5.47 | KDE1204PFV1.11.MS.AF.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.09 | 14 7000 8.0 0.19 32 - 259-1350-ND® 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1204PFV1.11.MS.A.GN 
6~13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 5800 7.0 0.13 27 - 259-1351-ND® 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 
4.5 ~13.8 | Vapo 50 0.6 5500 4.9 0.10 20 - 259-1398-ND® 5.90 4.93 4.62 4.34 | KDE1204PFV3 11.MS.B981.A.GN 
40 x 20 12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.05 | 06 6200 77 0.16 24 - 259-1353-ND@ 8.18 6.83 6.40 6.02 | KDE1204PKV2.MS.A.GN 
40x24 42 12 Ball 0.78 | 94 14500 23.5 1.26 55.0 _ 259-1402-ND@ 19.13 15.98 14.96 14.07 | PMD1204PBB1-A.(2).GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.72 | 86 15000 24 1.34 55.5 Tac 259-1370-ND® 21.97 18.35 17.18 16.16 | PMD1204PQB1-A.(2).U.F.GN 
40 x28 12 6 ~ 13.8 Ball 0.72 | 86 15000 24 1.34 55.5 - 259-1371-ND@ 20.92 17.47 16.36 15.38 | PMD1204PQB1-A.(2).U.GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.57 | 68 13000 23.5 1.15 51.5 Tac 259-1372-ND@ 21.03 17.57 16.45 15.47 | PMD1204PQBX-A.(2).F.GN 
3.5~6 Ball 0.21 1.0 7000 95 0.16 32 - 259-1287-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 | KDO545PFB1 OC 
5 4~6 Vapo 0.25 | 13 6000 1 0.17 32 - 259-1347-ND@ 7.05 5.89 5.52 5.19 | KDEO545PFV1.11.MS.A.GN 
4~6 Vapo 0.15 | 08 5000 9.2 0.12 27 _ 259-1348-ND@ 7.05 5.89 5.52 5.19 | KDEO545PFV2.11.MS.A.GN 
x10 45~13.8 | Vapo 0.16 | 1.9 7100 12.5 0.22 35 - 259-1362-ND® 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1245PFVX.11.MS.A.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.10 ) 12 6000 1 0.17 32 - 259-1360-ND® 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1245PFV1.11.MS.A.GN 
45~13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 5000 9.2 0.12 27 - 259-1361-ND@ 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1245PFV2.11.MS.A.GN 
5 4~6 Vapo 0.27 | 14 5200 13 0.14 30 - 259-1344-ND® 6.11 5.11 478 4.50 | KDEOSO5PFV1.11.MS.A.GN 
4~6 Vapo 0.16 | 08 4300 1 0.11 26 - 259-1345-ND® 8.06 6.73 6.31 5.93 | KDEOS05PFV2-11.MS.A.GN 
50x 10 45~13.8 | Vapo 0.17 | 20 6100 152 0.18 35 - 259-1356-ND@ 6.11 5.11 4.78 4.50 | KDE1205PFVX.11.MS.A.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.11 13 5200 13 0.14 30 ad 259-1354-ND@ 6.11 5.11 4.78 4.50 | KDE1205PFV1 11.MS.A.GN 
6~13.8 | Vapo 0.09 | 1.4 4300 1 0.11 26 - 259-1355-ND® 6.11 5.11 4.78 4.50 | KDE1205PFV2 11.MS.A.GN 
5 3.5~6 Vapo 0.15 | 08 4700 13 0.17 29 - 259-1346-ND® 8.06 6.73 6.31 5.93 | KDEO505PHV2.MS.A.GN 
eas 12 6~13.8 | Vapo 0.07 | 08 4700 13 0.17 29 - 259-1357-ND@ 6.06 5.07 4.75 4.46 | KDE1205PHV2 MS.A.GN 
52x15 5 4~6 Ball 0.38 | 1.9 5300 12.7 0.16 27.8 - 259-1161-ND 9.39 6.93 6.59 6.14 | KDEO505PHB2 
60x15 12 6 ~ 13.8 Ball 0.154 | 19 4300 21 0.18 37 Tac 259-1336-ND@ 12.03 10.05 9.41 8.85 | KD1206PHB1 (2).F.GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.154 | 19 4300 21 0.18 37 =- 259-1337-ND@ 13.09 10.93 10.24 9.63 | KD1206PHB1.(2).GN 
60x20 12 12 Ball 0.22 | 26 5000 27.5 0.28 39 - 259-1403-ND® 18.05 15.07 14.12 13.28 | PMD1206PKB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.12 | 29 5000 27.5 0.28 39 - 259-1404-ND@ 17.16 14.33 13.42 12.62 | PMD2406PKB1-A.(2).GN 
45~13.8 | Vapo 0.14 ) 17 4500 23.5 0.21 33.5 - 259-1358-ND@ 8.91 7.44 6.97 6.55 | KDE1206PTV1 MS.A.GN 
12 5 ~ 13.8 Ball 0.12 | 14 4500 23.5 0.24 33 Tac 259-1338-ND® 10.97 9.17 8.59 8.07 | KD1206PTB1.13.(2).F.GN 
60 x25 5 ~ 13.8 Ball 0.12 | 14 4500 23.5 0.24 33 - 259-1339-ND@ 9.92 8.28 7.76 7.30 | KD1206PTB1.13.(2).GN 
12 Ball 0.32 | 38 6900 36 0.54 44 - 259-1405-ND@ 17.53 14.64 13.71 12.90 | PMD1206PTB1-A.(2).U.GN 
24 24 Ball 0.158 | 3.8 6900 36 0.54 44 - 259-1407-ND@ 18.38 15.35 14.37 13.52 | PMD2406PTB1-A.(2).U.GN 
48 48 Ball 0.09 | 43 6900 36 0.54 44 - 259-1406-ND@ 18.38 15.35 14.37 13.52 | PMD4806PTB1-A.(2).U.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.88 | 10.6 8000 56.5 0.92 56 - 259-1373-ND@ 23.17 19.35 18.12 17.04 | PMD1206PMB1-A.(2).GN 
60 x 38 24 24 Ball 0.43 | 10.3 8000 56.5 0.92 56 - 259-1408-ND@ 25.54 21.33 19.98 18.79 | PMD2406PMB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.24 | 11.5 8000 56.5 0.92 56 _ 259-1409-ND@ 26.63 22.24 20.82 19.58 | PMD4806PMB1-A.(2).GN 
12 12 Ball 0.37 | 44 5100 49 0.36 45 - 259-1410-ND® 16.61 13.88 13.00 12.22 | PMD1207PTB1-A.(2).GN 
70x 25 24 24 Ball 0.19 | 46 5100 49 0.36 45 - 259-1411-ND@ 18.21 15.21 14.24 13.40 | PMD2407PTB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.12 | 58 5100 49 0.36 45 = 259-1412-ND@ 20.89 17.45 16.34 15.37 | PMD4807PTB1-A (2).GN 
80x15 12 5 ~ 13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 - 259-1442-ND@ 12.29 9.46 8.86 8.33 | KD1208PHB1.13.(2).GN 
5 ~ 13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 Tac 259-1443-ND@ 11.60 8.93 8.37 7.87 | KD1208PHB1 13.(2).F.GN 
80 x 20 12 12 Ball 0.39 | 47 4600 53 0.36 49 - 259-1413-ND@ 16.40 13.70 12.83 12.07 | PMD1208PKB1-A.(2).GN 
12 12 Ball 040 | 48 4700 60 0.43 47 - 259-1415-ND® 16.07 13.43 12.57 11.82 | PMD1208PTB1-A.(2).GN 
80x25 24 24 Ball 0.21 5.0 4700 60 0.43 47 - 259-1416-ND® 17.84 14.90 13.95 13.12 | PMD2408PTB1-A.(2).GN 
8 ~ 27.6 Ball 0.065 | 1.6 3100 4 0.19 35 - 259-1340-ND@ 11.00 9.19 8.60 8.09 | KD2408PTB1.13.(2).GN 
48 48 Ball 0.13 | 62 4700 60 0.43 47 - 259-1417-ND® 22.35 18.66 17.48 16.44 | PMD4808PTB1-A.(2).GN 
@ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2358 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


QO S U N 0 N Thin Cooling Fans (con) 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise 
(mm) | Voltage | Voltage | Bearing | Current| Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB | (voc) | (vpc) | Type | (A) | (W) | (RPM) (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) | Sensor | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
80x38 12 6 ~ 13.8 Ball 0.76 91 5700 84.1 0.74 55.2 _ 259-1374-ND® 23.19 19.37 18.14 17.06 | PMD1208PMB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.40 9.6 5700 84.1 0.74 55.2 =- 259-1418-ND® 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD2408PMB1-A.(2).GN 
12 5 ~ 13.8 Vapo 0.16 1.9 2800 49 0.16 34 _ 259-1359-ND® 8.18 6.83 6.40 6.02 | KDE1209PTV1 13.MS.A.GN 
92 x25 12 Ball 0.46 55 4200 77 0.37 48 =- 259-1420-ND® 16.61 13.88 13.00 12.22 | PMD1209PTB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.24 5.8 4200 77 0.37 48 _ 259-1421-ND@ 18.05 15.07 14.12 13.28 | PMD2409PTB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.14 6.7 4200 77 0.37 48 _ 259-1422-ND® 22.35 18.66 17.48 16.44 | PMD4809PTB1-A.(2).GN 
92x 38 12 12 Ball 1.04 | 12.5 4900 120.2 0.71 57.6 _ 259-1423-ND@ 23.15 19.33 18.10 17.03 | PMD1209PMB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.51 12.2 4900 120.2 0.71 57.6 _ 259-1424-ND® 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD2409PMB1-A.(2).GN 
12 12 Ball 0.97 | 11.6 4500 150 0.62 54 _ 259-1426-ND® 27.33 22.82 21.37 20.10 | PMD1212PTB1-A.(2).GN 
120 x 25 24 24 Ball 0.47 | 11.3 4500 150 0.62 54 _ 259-1427-ND® 28.39 23.71 22.20 20.88 | PMD2412PTB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.25 | 12.0 4500 150 0.62 54 = 259-1428-ND@ 29.47 24.61 23.05 21.67 | PMD4812PTB1-A.(2).GN 
6 ~ 13.8 Ball 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 - 259-1376-ND® 31.44 26.26 24.59 23.13 | PMD1212PMB1-A.(2).GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 Tac 259-1375-ND® 32.50 27.14 25.42 23.90 | PMD1212PMB1-A.(2).F.GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.83 10 3400 153 0.43 48 Tac 259-1377-ND@ 32.50 27.14 25.42 23.90 | PMD1212PMB3-A.(2).F.GN 
420 x38 42 10.2~13.8| Ball 0.4 48 3100 90 0.28 44.5 _ 259-1441-ND@ 15.63 13.05 12.22 11.50 | KD1212PTB1-6A.GN 
12 Vapo 0.853 | 10.2 3000 145 0.32 50 _ 259-1438-ND@ 20.35 17.00 15.92 14.97 | KDE1212PMV1.13.MS.A.GN 
24 24 Vapo 0.413 | 9.9 3000 145 0.32 50 _ 259-1439-ND@ 20.99 17.53 16.41 15.44 | KDE2412PMV1.13.MS.A.GN 
48 48 Vapo 0.225 | 10.8 3000 145 0.32 50 _ 259-1440-ND® 21.55 18.00 16.85 15.85 | KDE4812PMV1.13.MS.A.GN 
24 ~ 56 Ball 0.4 19.2 4200 190 0.65 54 = 259-1378-ND@ 32.85 27.44 25.69 24.16 | PMD4812PMB1-A.(2).GN 
@ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 
Mighty Mini Fan 
Operating Air Static Noise 
Dim. Voltage | Voltage | Current | Input |Speed | Flow | Pressure | Pressure | Weight | Digi-Key Price Each Sunon 
(mm) | (VDC) | (VDC) (ma) | (W) |(RPM)| (I/min) | (Pa) |(dBA/Scm)| (g) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
8x5 3 2.2~3.5 65 0.2 | 14000] 0.32 2 19.5 0.44 | 259-1454-ND 30.27 25.28 23.67 22.26 | UF385-100 


AC Axial Fans 


The best choice for industrial equipment and home appliance. SUNON Axial AC Fans are 
equipped with a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL94V-0 rated injection 
molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. 
SUNON AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated 


sintered sleeve bearing systems to meet the diverse needs of the market. 


Features: * Frame: Die cast aluminum «Insulation: Class B integral ground system rated at 
120°C «Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at S0OOVDC » Operating Temperature: 


-10° ~ 70°C 


Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, 


Packing Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment and Electric Products. 


Connection | Bearing Rated Power Current Speed Air Flow Dimensions Weight Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Type Voltage (W) (A) (RPM) (CFM) (mm) (g) Part No. 1 10 25 Part No. 
Lead Wires Vapo 115 3.6/3.6 0.191/0.185 | 4100/4200 17.5/18 60x 25 81 259-1429-ND@0 25.17 21.02 19.68 | MA1062-HVL.GN 
Lead Wires Vapo | 220~240) 4.1/4.4 0.198/0.211 ] 4100/4200 17.5/18 60x 25 81 259-1430-ND@0 25.17 21.02 19.68 | MA2062-HVL.GN 
Lead Wires Vapo 115 3.7/3.7 0.208/0.197 | 3800/3900 28/29 70x25 90 259-1431-ND@0 25.71 21.47 20.11 MA1072-HVL.GN 
Lead Wires Vapo | 220~240) 4.3/4.4 0.207/0.220 | 3800/3900 28/29 70x25 90 259-1432-ND@0 25.71 21.47 20.11 MA2072-HVL.GN 
Lead Wires Ball 220 ~ 240 18/16 0.09/0.08 2400/2850 24/31 80x 38 340 259-1383-ND® 20.28 16.94 15.86 | SF23080A-2083HBL.GN 
Lead Wires Sleeve | 220 ~ 240 18/16 0.09/0.08 2300/2750 23/30 80x 38 340 259-1384-ND® 16.45 13.74 12.87 | SF23080A-2083HSL.GN 
Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 2400/2850 24/31 80x 38 340 259-1379-ND® 20.28 16.94 15.86 | SF11580A-1083HBL.GN 
Lead Wires Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 2300/2750 23/30 80x 38 340 259-1380-ND® 16.45 13.74 12.87 | SF11580A-1083HSL.GN 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92x 25 280 259-1381-ND® 20.28 16.94 15.86 | SF11592A-1092HBL.GN 
1 Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92 x 25 280 259-1382-ND® 16.29 13.60 12.74 | SF11592A-1092HSL.GN 
Terminal Ball 115 22/20 0.23/0.24 2850/3150 97/117 120 x 38 550 259-1385-ND® 22.56 18.84 17.64 | SP100A-1123XBT.GN 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 2700/3100 95/115 120 x 38 550 259-1386-ND® 17.72 14.80 13.86 | SP100A-1123XST.GN 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 2750/3050 87/107 120 x 38 550 259-1387-ND® 22.56 18.84 17.64 | SP101A-1123HBT.GN 
Terminal Sleeve 115 20/18 0.21/0.18 2550/2900 85/105 120 x 38 550 259-1388-ND® 13.63 11.39 10.66 | SP101A-1123HST.GN 
Terminal Ball 115 14/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120 x 38 550 259-1389-ND® 22.56 18.84 17.64 | SP103A-1123LBT.GN 
Terminal Sleeve 115 1/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120 x 38 550 259-1390-ND® 17.72 14.80 13.86 | SP103A-1123LST.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 22/21 0.14/0.12 2850/3150 97/117 120 x 38 550 259-1433-ND® 22.56 18.84 17.64 | DP200A-2123XBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 20/19 0.125/0.11 2750/3050 87/107 120 x 38 550 259-1434-ND® 22.56 18.84 17.64 | DP201A-2123HBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 16/15 0.09/0.08 2400/2600 78/84 120 x 38 550 259-1435-ND® 22.56 18.84 17.64 | DP202A-2123MBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 39/36 0.28/0.24 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1311-ND® 56.61 47.27 44.27 | A2175-HBT.TC.GN 
2 Lead Wires Ball 115 39/36 0.59/0.48 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1306-ND® 56.61 47.27 44.27 | A1175-HBL.TC.GN 
Terminal Ball 115 39/36 0.59/0.48 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1307-ND® 56.61 47.27 44.27 | A1175-HBT.TC.GN 
3 Lead Wires Ball 220 ~ 240 63/72 0.15/0.13 1400/1650 425/500 254 x 89 2300 259-1111-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-MBL (TC) 
@ RoHS Compliant 0 PBT Plastic Frame Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 
Chip Cooler 
Designed for the Intel 6700PXH 64-bit PCI Hub Chip Set 
Dimensions: 38 x 38 x 8mm 
Operating Air Static Pressure | Noise 
Voltage | Voltage | Bearing | Current | Input | Speed | Flow (@1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
(voc) | (VDC) | Type (A) (W) | (RPM) | (CFM) | 25.4mm-H20)) (dBA) | PartNo. 1 10 25 50 | Part No. 
12. | 4.5~13.8| Ball 095 11 8800 6 0.16 32 259-1399-ND 18.54 14.27 13.36 12.57_| GC123506BH-8DA.05.N.B515.GN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2359 


OSUNON 


Blowers 


Features: 


¢ Exceptional cooling performance, radiating blower with 
one directional exhaust 


* Low noise via highly efficient fan blade design 


¢Low power consumption and high motor efficiency 
through radial gap type motor design 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 
Dimensions | Volt- | Operating Air | Static Pressure | Noise 
(mm) age Voltage | Bearing | Current) Input | Speed| Flow (@ 1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
Fig.| AxBxcC |(VDC)| (VDC) Type (A) | (W) | (RPM)| (CFM) | 25.4mm—H20) | (dBA) | Part No. dl 10 25 50 | Part No. 
Power Motor Blowers 
75x 75x30 12 6 ~ 13.8 Ball 0.300 | 3.60 | 3400 | 13.60 0.60 43.5 259-1365-ND@} 19.01 15.88 14.87 13.98 | PMB1275PNB1-AY.(2).GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.130 | 1.60 | 2400 9.60 0.27 33.9 259-1366-ND$ 19.01 15.88 14.87 13.98 | PMB1275PNB3-AY.(2).GN 
+ | ovx94xa3 | 12 | 10-2~ 138) Bal 0.300 | 3.60 | 2700 | 22.40 0.43 50.0 | 259-1298-ND+ 21.22 15.94 14.91 14.01 | PMB1297PYB3-AY (2) 
6~ 12 Ball 0.720 | 8.60 | 3600 | 30.50 0.92 55.8 259-1367-ND@$ 26.39 22.04 20.64 19.41 | PMB1297PYB1-AY.(2).GN 
420x120x32} 12 6 ~ 13.8 Ball 0.820 | 9.80 | 2500 | 35.90 0.89 53.8 259-1363-ND$ 30.46 25.43 23.82 22.40 | PMB1212PLB2-A.(2)GN 
10.2 ~ 13.8 Ball 0.450 | 5.40 | 2100 | 31.40 0.64 49.6 259-1300-ND$ 25.02 18.79 17.58 16.52 | PMB1212PLB3-A(2) 
MagLev® Green Motor Blowers 
6 ~ 13.8 Vapo 0.170 | 2.00 | 6000 4.70 0.97 42.2 259-1316-ND$ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PHVX-8AY.GN 
50x 50x15 12 5 ~ 13.8 Vapo 0.060 | 0.70 | 4000 3.00 0.40 33.4 259-1292-ND$ 14.41 10.83 10.13 9.51 | GB1205PHV2-8AY 
6 ~ 13.8 Vapo 0.060 | 0.70 | 4000 3.00 0.40 33.4 259-1315-ND@} 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PHV2-8AY.GN 
1 OREO R20 6 ~ 13.8 Vapo 0.124 | 1.50 | 5200 5.70 0.66 35.0 259-1317-ND@$ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PKV1-8AY.GN 
12 5 ~ 13.8 Vapo 0.090 | 1.10 | 4400 4.80 0.46 30.0 259-1294-ND$ 14.93 11.22 10.50 9.86 | GB1205PKV3-8AY 
60 x 60x15 12 6 ~ 13.8 Vapo 0.105 1.3 4800 5.2 0.44 40.5 259-1455-NDt 11.28 9.42 8.82 8.30 | GB1206PHV1-AY.GN 
6 ~ 13.8 Vapo 0.04 0.5 3200 3.5 0.18 29.0 259-1456-NDt 11.28 9.42 8.82 8.30 | GB1206PHV3-AY.GN 
25x 25x10 5 3.5~6 Vapo 0.090 0.5 | 12000] 1.00 0.30 32.0 259-1444-ND$ 19.34 14.50 13.77 12.83 | GBO502PFV1-8.B2393.GN 
30 x 30x 10 5 3~6 Vapo 0.103 0.5 | 10000} 1.20 0.32 30.9 259-1445-ND@$ 20.02 15.04 14.07 13.21 | GBOS503PFV1-8 B1837.GN 
35x 35x 4.8 5 3~6 Ball 0.16 0.8 9500 0.9 0.31 31.0 259-1447-NDt 15.93 13.31 12.46 11.72 | GBO535ACB1-8.B2208.GN 
35 x 35x6 5 3~6 Vapo 0.12 0.6 8500 1.0 0.32 31.0 259-1448-NDt 14.36 11.70 10.96 10.30 | GBO535AEV1-8.B2445.GN 
2 3~5 Vapo 0.085 0.4 7800 0.90 0.23 26.2 259-1450-NDt 13.87 11.58 10.85 10.20 | GBO535AEV1-8A B1360.F.GN 
40x 40x7 5 3~5 Vapo 0.080 0.4 7500 1.5 0.34 33.0 259-1452-ND@t 16.00 13.37 12.52 11.77 | GBO504ADV1-8.B2471.F.GN 
40x 40x9 5 4~6 Vapo 0.049 0.3 5500 15 0.21 24.5 259-1453-NDt 15.25 12.74 11.93 11.22 | GBO504AFV1-8.B2493.GN 
45x45x9 5 3~6 Vapo 0.070 | 0.35 | 5500 2.20 0.26 29.0 259-1446-NDt 17.40 13.07 12.23 11.48 | GBOS545AFV1-8.B1824.GN 
MagLev® Motor Blowers 
2 25x 25x10 5 4~6 Ball 0.12 0.60 | 10000 0.8 0.25 30.0 259-1167-ND¥ 13.75 10.31 9.80 9.13 | BO502AFB2-8 (MS) 


@ ROHS Compliant  $ Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) + Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) _— Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 


COPAL ELECTRONICS 


Dimensions Bearin Operatin Current | Air Flow | Noise | Digi-Ke Price Each Copal Electronics 
B ru sh less DC Fan Ss Fig.| (mm) Type. Voltage (oe) (A) | (CFM) | (dBA) Patt No. 1 10 100 500 | Part No. 
Copal Electronics manufactures a range of Brushless DC Fans 16x16 x4 Sleeve 3.3 02 424 3 563-1106-ND 13.94 12.95 11.71 9.96 F16EA-O3LLC /E 
in 16mm through 62mm sizes. Designed for applications in 16x 16x 4.5 Sleeve 5 04 424 3 | 563-1107-ND 13.94 12.95 14.71 9.96 _| FIGFB-OSLLC /E 
portable electronic equipment, automotive and medical equipment; 17x17x8 Sleeve 5 03 | 530 | 7 | 563-1108-ND 15.51 1441 1302 11.09 _| FI7HA-O5MC 
these fans are ideal for cooling a specific area on a PCB or in an 5 05 141 17} 563-1117-ND 73.34 12.39 11.20 953 | F251R-O5LLC 
electronic assembly where space Is limited. ‘i 12 03 | 441 | 44 | 563-1175-ND 13.34 © 1239-11.20 -—9.53_‘| F251R-42LLC 
Features: one 12 02 | 124 | 9 | 563-1117-ND 1334 © 12.39-=«11.20»~—9.53_‘| F251R-12L3C 
+ Patented impeller design which improves airflow and reduces 12 08 1.62 12 | 563-1121-ND 13.34 12.39 11.20 9.53 | F251T-12LLC 
Vibration « Law: nolserot: ggBA.e.24uBA tong: le,ballcand/or 5 06 | 1.77 | 15 | 563-1109-ND 1627 = 1611 += -13.66 = 11.63_‘| F251R-05LB 
Sleeve bearing designs * Frame and impeller made of lightweight 5 05 | 141 | 41 | 563-1110-ND 16.27 15.11 13.66 = 11.63_‘| F251R-O5LLB 
UL94V-0 ABS/PBT alloy 25 x 25x10 5 04 | 1.24 | 9 | 563-1112-ND 16.27 15.11 13.66. ~=—11.63‘| F251R-05L3B 
Specifications: 5 05 1.41 | 11 | 563-1119-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251RF-O5LLB 
* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 1 Sleeve/ Ball 12 05 | 212 | 20 | 563-1113-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 _| F251R-12MB 
* Storage Temperature: -30°C ~ 70°C 12 03 1.41 11 | 563-1114-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12LLB 
12 02 1.24 | 9 | 563-1116-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12L3B 
12 04 1.77 | 15 | 563-1118-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12LB 
12 03 1.41 | 11 | 563-1120-ND 16.27 15.14 13.66 11.63 _| F251RF-12LLB 
5 07 | 348 | 17 | 563-1123-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-05LC 
1 siete 5 05 | 242 | 13 | 563-1124-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-O5LLC 
12 04 | 348 | 17 | 563-1126-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-12LC 
agwanxat 12 025 | 212 | 13 | 563-1127-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-12LLC 
5 07 | 348 | 17 | 563-1122-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F310R-05LB 
4 Sieve Bal 5 07 | 348 | 17 | 563-1128-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F810RF-05LB 
12 04 | 348 | 17 | 563-1125-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F310R-12LB 
12 04 | 348 | 17 | 563-1129-ND 16.27 15.14 13.66 11.63 _ | F310RF-12LB 
5 08 | 388 | 12 | 563-1130-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-05LC 
5 12 5.30 | 18 | 563-1132-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-05MC 
ADEA 10.)- osleevs 12 04 | 3.88 | 12. | 563-1131-ND 1294 12.02 + 1087 ~=S«9.25.—| Fat0T-121¢ 
12 06 | 5.30 | 18 | 563-1133-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-12MC 
5 08 | 388 | 16 | 563-1135-ND 14.94 13.88 1254 10.68 | F412R-05LB 
5 40 | 530 | 23 | 563-1138-ND 14.94 1388 1254 10.68 ‘| F412R-05MB 
12 04 | 353 | 14 | 563-1134-ND 14.94 1388 1254 10.68 ‘| F412R-12LLB 
41x 41x 12.2) 1 Sleeve/t Ball 12 04 | 388 | 16 | 563-1136-ND 14.94 1388 1254 10.68 | F412R-12LB 
12 06 | 5.30 | 23 | 563-1139-ND 14.94 13.88 1254 —10.68_‘| F412R-12MB 
24 03 | 388 | 16 | 563-1137-ND 14.94 1388 1254 10.68 | F412R-241B 
24 04 5.30 | 23 | 563-1140-ND 14.94 13.88 1254 —10.68_‘| F412R-24MB 
2 | 45x45x5 Sleeve 5 14 1.06 | 23 | 563-1141-ND 31.84 2957 26.73 + ~—-22.75 ‘| F455B-05MD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2360 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


eb mM pa pst Fa n S UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041, CCC (ACmaxx), CE (ACmaxx) 


Drawings shown are a general representation only. For datasheets, please see Digi-Key’s website. 


ACmaxx Tubeaxial Fans: Used in the industrial sector in switch cabinets, filter fans, welding machines, Features: * 85 ~ 265 volts, 50 and 60 Hertz for worldwide voltages * <75% lower power consumption * Fans 


refrigerated shelves or counters, ventilation and air conditioning systems. have integrated intelligence for flexibility in applications * High volume flow 
Dimensions Voltage Power | CFM | Noise | Bearing Connection Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal | Range | (Watt)| @0 dB(A) Type Type Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
ACmaxx Tubeaxial Fans — RoHS Compliant 
92 x 38 115/230 = 1 86 55 Ball 22 AWG 17.7” Leads 381-2284-ND 89.42 68.49 62.79 55.18 | AC3200JH 
1 119 x 25.4 115/230 | 85 ~ 265 12 121.8 52.5 Ball 22 AWG 17.7" Leads 381-2287-ND NEW! 103.17 79.02 72.44 63.66 | AC4400FN 
119 x 32 115/230 = 11 120 51 Ball 22 AWG 17.7” Leads 381-2285-ND 78.73 60.30 55.28 48.58 | AC4300H 
2 178 x 165 x 51 115/230 | 85~265 | 13.5 206 50 Ball 22 AWG 17.7" Leads 381-2288-ND NEW! 119.97 91.89 84.24 74.03 | AC6100NM 
3 171.5 x 50.8 115/230 — 12 206 50 Ball 22 AWG 17.7” Leads 381-2286-ND 109.60 95.90 87.68 76.72 | AC6200NM 
AC Tubeaxial Fans 
115 _ 8 21 21 Sleeve 18 AWG 12.2" Leads 381-1057-ND® 51.35 39.33 36.06 31.69 | 8830N 
115 = an 28 28 Sleeve 18 AWG 12.2" Leads 381-1106-ND® 51.94 39.78 36.47 32.05 | 8800N 
115 = 11 34 41 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1051-ND® 54.05 41.40 37.95 33.35 | 8500A 
115 = 1 36 34 Sleeve 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 47.24 36.18 33.17 29.15 | 8500N 
80 x 38 115 = 11 36 34 Sleeve 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 53.46 40.95 37.54 32.99 | 8500DP 
230 _ 1 36 34 Sleeve 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 46.88 35.91 32.92 28.93 | 8550N 
115 _ 1 36 34 Sleeve 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND® 48.76 37.35 34.24 30.09 | 8500VW 
115 = 11 36 35 Ball 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND® 56.28 43.11 39.52 34.73 | 8506N 
115 _ 1 36 34 Ball 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND® 53.55 46.26 42.54 36.17 | 8506VW 
92 x 25 115 = 9 41 40 Ball -110" x .02" Terminals 381-1076-ND® 51.35 39.33 36.06 31.69 | 3906 
92 x 38 115 = 1 52 42 Ball 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND® 62.51 47.88 43.89 38.57 | 3606 
115 = 8 59 35 Ball -110" x .02" Terminals 381-1107-ND 55.34 42.39 38.86 34.15 | 9906L 
119 x 25 115 = 12 79 42 Ball -110" x .02" Terminals 381-1078-ND® 55.34 42.39 38.86 34.15 | 9906 
230 a 12 79 42 Ball -110" x .02" Terminals 381-1079-ND 55.34 42.39 38.86 34.15 | 9956 
1 115 = 12 71 32 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1026-ND® 55.34 42.39 38.86 34.15 | 4530Z 
230 _ 19 94 40 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1033-ND® 50.06 38.34 35.15 30.89 | 4650Z 
230 = 19 94 40 Ball -110" x .02" Terminals 381-1035-ND® 60.40 46.26 42.41 37.27 | 4656Z 
115 = 18 106 50 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1089-ND® 45.71 35.01 32.10 28.21 | 4600N 
115 = 18 106 50 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1090-ND® 45.71 35.01 32.10 28.21 | 4600X 
230 = 18 106 50 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1093-ND® 45.71 35.01 32.10 28.21 | 4650N 
230 _ 18 106 50 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1094-ND 45.71 35.01 32.10 28.21 | 4650X 
A9x 36 115 - 18 | 106 | 51 Ball 110" x.02" Terminals | 381-1091-ND@ 54,99 42.12 38.61 33.93 | 4606N 
230 = 18 106 51 Ball -110" x .02" Terminals 381-1095-ND® 57.58 44.10 40.43 35.53 | 4656X 
115 = 18 106 45 Ball -118" x .02" Terminals 381-1030-ND® 59.69 45.72 41.91 36.83 | 4606VX 
230 = 18 106 45 Ball -118" x .02" Terminals 381-1034-ND® 79.08 60.57 55.53 48.80 | 4656VX-817 
115 _ 18 106 45 Sleeve -110" x .02" Terminals 381-1029-ND® 49.12 37.62 34.49 30.31 | 4600Z 
115 _ 18 106 45 Ball -110" x .02" Terminals 381-1031-ND® 60.04 45.99 42.16 37.05 | 4606Z 
115 = 18 106 45 Ball 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND® 63.22 48.42 44.39 39.01 | 4606ZW 
127 x 38 115 = 17 121 47 Ball -110" x .02" Terminals 381-1119-ND® 65.33 50.04 45.87 40.31 | 5908-105 
150 x 55 115 = 38 225 52 Ball 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND® 110.69 84.78 77.72 68.30 | W2S130-AA25-01 
115 = 46 263 60 Ball 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND® 76.38 58.50 53.63 47.13 | W2S130-BM15-01 
2 172x 51 230 = 29 295 58 Ball PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND® 184.59 141.39 129.61 113.90 | W2E143-AB09-01 
230 = 28 230 57 Ball 0.11" Terminals 381-1062-ND® 132.54 101.52 93.06 81.78 | W2E142-BB01-01 
WERT Roe 115 _ 24 | 230 | 57 Ball 0.11" Terminals 381-1063-ND 87.54 67.05 61.47 __ 54.02 | W2E142-BB05-01 
3 225 x 80 115 = 80 606 61 Ball Terminal Block 381-2281-ND® 202.60 177.28 162.08 141.82 | W2E200-HK86-01 
NEW! DC Tubeaxial Fans — RoHS Compliant NEW! 
24 12 ~ 27.6 25 112 66 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2313-ND 59.57 45.63 41.83 36.76 | 8214J/2H3 
80 x 38 24 12 ~ 27.6 38 131 71 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2314-ND 64.04 49.05 44.97 39.52 | 8214J/2H4 
48 20 ~ 58 36 131 71 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2315-ND 64.04 49.05 44.97 39.52 | 8218J/2H4 
12 6 ~ 13.8 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2305-ND 91.89 70.38 64.52 56.70 | 3212J/2H4P 
12 6 ~ 13.8 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2306-ND 85.66 65.61 60.15 52.86 | 3212JH4 
92 x 38 24 12 ~ 27.6 30 140 69 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2307-ND 69.44 53.19 48.76 42.85 | 3214JH3 
24 12 ~ 27.6 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2309-ND 89.42 68.49 62.79 55.18 | 3214J/2H4P 
48 20 ~ 58 30 140 69 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2310-ND 69.44 53.19 48.76 42.85 | 3218JH3 
48 20 ~ 58 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2312-ND 89.42 68.49 62.79 55.18 | 3218J/2H4P 
12 7~13 12 132.4 55 Sintec 22 AWG 12.2” Leads 381-2301-ND 70.03 53.64 49.17 43.21 | 4412FNH 
119 x25 24 14 ~ 28 8.5 FIZ 52 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2302-ND 65.68 50.31 46.12 40.53 | 4414FNN 
24 18 ~ 26 12 132.4 55 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2303-ND 70.03 53.64 49.17 43.21 | 4414FNH 
1 48 36 ~ 53 12 132.4 55 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2304-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 | 4418FNH 
24 16 ~ 30 90 294 76 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2289-NDt 181.19 138.78 127.22 111.80 | 4114N/2H7P 
24 16 ~ 30 120 336 78 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2290-NDt 181.19 138.78 127.22 111.80 | 4114N/2H8P 
119 x38 48 36 ~ 60 42 229.5 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2291-ND 95.65 73.26 67.16 59.02 | 4118NH5 
48 36 ~ 60 55 259 73 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2292-ND 104.11 79.74 73.10 64.24 | 4118NH6 
48 36 ~ 60 90 294 76 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2293-NDt 181.19 138.78 127.22 111.80 | 4118N/2H7P 
48 36 ~ 60 120 336 78 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2294-NDt 181.19 138.78 127.22 111.80 | 4118N/2H8P 
12 8~16 41 241.3 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2295-ND 230.65 176.67 161.95 142.32 | 5312/2TDHP. 
24 16 ~ 36 41 241.3 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2296-ND 217.49 166.59 152.71 134.20 | 5314/2TDHP. 
140x514 24 16 ~ 36 67 288.4 75 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2297-ND 230.65 176.67 161.95 142.32 | 5314/2TDHHP 
48 36 ~ 72 41 241.3 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2298-ND 217.49 166.59 152.71 134.20 | 5318/2TDHP. 
48 36 ~ 72 67 288.4 75 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2299-ND 230.65 176.67 161.95 142.32 | 5318/2TDHHP 
48 36 ~ 72 144 394.3 7g Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2300-ND 268.14 205.38 188.27 165.45 | 5318/2TDH4P 
12 8~16 41 353.1 64 Ball 20 AWG 14.37” Leads 381-2316-ND 219.96 168.48 154.44 135.72 | 6312/2TDHP 
24 16 ~ 36 67 417.9 69 Ball 20 AWG 14.37” Leads 381-2317-ND 219.96 168.48 154.44 135.72 | 6314/2TDHHP 
2 172x514 24 16 ~ 36 41 353.1 64 Ball 20 AWG 14.37” Leads 381-2318-ND 211.85 162.27 148.75 130.72 | 6314/2TDHP. 
48 36 ~ 72 150 559.1 75 Ball 20 AWG 14.37” Leads 381-2319-ND 269.90 206.73 189.51 166.54 | 6318/2TDH4P 
48 36 ~ 72 67 417.9 69 Ball 20 AWG 14.37” Leads 381-2320-ND 219.96 168.48 154.44 135.72 | 6318/2TDHHP 
48 36 ~ 72 41 353.1 64 Ball 20 AWG 14.37” Leads 381-2321-ND 211.85 162.27 148.75 130.72 | 6318/2TDHP. 
AC Flatpak Blowers — RoHS Compliant 
4 412137 115 = 20 25 60 Sleeve 22 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 70.97 54.36 49.83 43.79 | RL90-18/00 
230 = 20 25 60 Sleeve 22 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 80.96 62.01 56.85 49.96 | RL90-18/50 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. @ RoHS Compliant t+ PWM Fan (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2361 


ebmpapst 


Fans (cont, 


Dimensions Voltage Power | CFM | Noise | Bearing Connection Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal | Range | (Watt)| @0 dB(A) Type Type Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Brushless DC Tubeaxial Fans 
40x 10 12 10 ~ 14 0.8 5.3 26 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads 381-1081-ND® 16.92 12.96 11.88 10.44 | 412FH 
24 20 ~ 28 0.8 4.7 22 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads 381-1082-ND® 17.27 13.23 12.13 10.66 | 414F 
40 x20 12 10 ~ 14 1.0 5.9 18 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads 381-1069-ND® 17.27 13.23 12.13 10.66 | 412 
24 20 ~ 28 1.0 5.9 18 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads 381-1070-ND® 19.39 14.85 13.62 11.97 | 414 
40 x25 12 8~ 14 3.3 14 46 Ball 28 AWG 12.2” Leads 381-1125-ND® 45.00 34.47 31.60 27.77 | 412JHH 
24 18 ~ 27 3.6 14 46 Ball 28 AWG 12.2” Leads 381-1126-ND@ 45.00 34.47 31.60 27.77 | 414JHH 
8~15 53 12.4 22 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2266-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 622L 
12 8~15 1.9 23.5 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2267-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 622N 
8~15 2.3 27.1 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2264-ND® 37.60 28.80 26.40 23.20 | 622H 
60 x25 8~15 3.5 33 43 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2265-ND® 37.60 28.80 26.40 23.20 | 622HH 
18 ~ 28 1 12.4 22 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2270-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 624L 
18 ~ 28 1.5 AZ? 29 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2271-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 624M 
24 18 ~ 28 2.2 23.5 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2272-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 624N 
18 ~ 28 2.3 27.1 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2268-ND® 37.60 28.80 26.40 23.20 | 624H 
18 ~ 28 3.6 33 43 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2269-ND® 37.60 28.80 26.40 23.20 | 624HH 
60 x 32 12 7 ~ 13.6 aE 411 53 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2282-ND@ 48.76 37.35 34.24 30.09 | 612JH 
24 14~26.4| 7.7 411 53 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2283-ND@ 48.76 37.35 34.24 30.09 | 614JH 
70x15 12 8 ~ 13.8 1.7 26 36 Sintec 28 AWG 12.2” Leads 381-1128-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 712F 
24 12 ~ 30 1.7 26 36 Sintec 28 AWG 12.2" Leads 381-1127-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 714F 
7~15 0.8 21 21 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1101-ND® 34.43 26.37 24.18 21.25 | 8412L 
12 7~15 1.4 27 29 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1049-ND® 34.43 26.37 24.18 21.25 | 8412M 
80 x 25 7~15 2.4 33 35 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1010-ND® 34.43 26.37 24.18 21.25 | 8412 
24 12 ~ 28 1.4 27 29 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1050-ND® 35.96 27.54 25.25 22.19 | 8414M 
12 ~ 28 2.4 33 35 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1011-ND® 35.96 27.54 25.25 22.19 | 8414 
6~15 1.8 28 34 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1048-ND® 40.66 31.14 28.55 25.09 | 8312M 
80 x 32 12 6~15 2.2 32 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1008-ND® 40.66 31.14 28.55 25.09 | 8312 
6~15 4 39 43 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1133-ND® 40.66 31.14 28.55 25.09 | 8312HL 
48 36 ~ 56 2.6 32 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1077-ND® 40.66 31.14 28.55 25.09 | 8318 
12 7~ 13.8 10 Tt 55 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2273-ND® 55.93 42.84 39.27 34.51 | 8212JN 
80x 38 8~16 3 35 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1100-ND® 78.95 68.22 62.75 53.29 | 8112K 
24 18 ~ 26.4 10 Tht 55 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2274-ND® 55.93 42.84 39.27 34.51 | 8214JN 
18 ~ 30 3 35 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1047-ND 89.07 68.22 62.54 54.96 | 8124K 
12 7~15 1.3 36 27 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1080-ND® 36.31 27.81 25.50 22.41 | 3412L 
1 92 x25 7~15 1.8 42 32 Ball 24 AWG 12.2" Leads 381-1012-ND® 36.31 27.81 25.50 22.41 | 3412M 
24 12 ~ 28 2.6 49 36 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1001-ND® 24.56 18.81 17.25 15.16 | 3414 
18 ~ 28 2.3 49.4 32 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-1160-ND® 35.72 27.36 25.08 22.04 | 3414N 
92 x 32 12 6~15 2.4 47 37 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1073-ND® 41.01 31.41 28.80 25.31 | 3312 
24 12 ~ 28 2.4 47 37 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1074-ND 41.01 31.41 28.80 25.31 | 3314 
119 x25 12 7~14 3.2 82 38 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1024-ND® 39.13 29.97 27.48 24.15 | 4412FM 
24 12 ~ 28 3.2 82 38 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1025-ND 41.01 31.41 28.80 25.31 | 4414FM 
6~15 2.6 82 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1021-ND® 42.18 32.31 29.62 26.03 | 4312M 
12 6~15 5 100 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1002-ND® 42.18 32.31 29.62 26.03 | 4312 
119 x32 6~15 5 100.1 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2263-ND® 45.00 34.47 31.60 27.77 | 4312/2 
24 12 ~ 28 2.6 82 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1023-ND® 42.18 32.31 29.62 26.03 | 4314M 
12 ~ 28 5 100 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1003-ND® 42.18 32.31 29.62 26.03 | 4314 
48 36 ~ 53 5 100 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1004-ND® 46.88 35.91 32.92 28.93 | 4318 
42 7~15 4.5 106 49 Ball -110” x .02” Terminals 381-1014-ND® 60.63 46.44 42.57 37.41 | 4182NX 
7~14.5 5.3 108 49 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1084-ND® 55.70 42.66 39.11 34.37 | 4212H 
7~15 21 162 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1142-ND 168.14 128.79 118.06 103.75 | DV4112/2NP-3021 
9~15 21 161.9 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2275-ND® 101.10 88.47 80.88 70.77 | DV4112N 
12 ~ 28 5.3 108 49 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1085-ND® 55.70 42.66 39.11 34.37 | 4214H 
12 ~ 29 4.5 106 49 Ball -110” x .02” Terminals 381-1015-ND® 70.03 53.64 49.17 43.21 | 4184NX 
119 x 38 24 12 ~ 25 1 140 59 Ball -110” x .02” Terminals 381-1134-ND® 74.14 56.79 52.06 45.75 | 4184NXH 
16 ~ 30 19.5 | 182.4 65 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1161-ND® 88.83 68.04 62.37 54.81 | 4114NH3 
16 ~ 30 21 161.9 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2276-ND® 101.10 88.47 80.88 70.77 | DV4114N 
36 ~ 56 5.6 108 49 Ball 110 x .02” Terminals 381-1087-ND® 63.45 48.60 44.55 39.15 | 4298H 
48 36 ~ 60 21 161.9 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2277-ND® 101.10 88.47 80.88 70.77 | DV4118N 
36 ~ 56 19.5 | 182.4 65 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1162-ND@ 90.59 69.39 63.61 55.90 | 4118N/2H3 
8~16 4.5 118 44 Ball -110” x .02” Terminals 381-1115-ND 81.31 62.28 57.09 50.17 | W2G115-AD15-13 
12 7~14 6 127 46 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1131-ND® 64.39 49.32 45.21 39.73 | 5212NN 
127 x38 9~15 21 158.9 56 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2278-ND® 103.70 90.74 82.96 72.59 | DV5212N 
12 ~ 28 6 127 46 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1132-ND® 64.39 49.32 45.21 39.73 | 5214NN 
24 16 ~ 30 21 158.9 56 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2279-ND® 103.70 90.74 82.96 72.59 | DV5214N 
16 ~ 28 12 160 52 Ball -110” x .02” Terminals 381-1068-ND® 114.45 87.66 80.36 70.62 | W2G115-AG71-12 
12 ~ 28 18 241 57 Ball -118” x .02” Terminals 381-1005-ND® 112.57 86.22 79.04 69.46 | 6424 
24 12 ~ 28 26 283 61 Ball -118” x .02” Terminals 381-1043-ND® 130.66 100.08 91.74 80.62 | 6224NH 
2 172x51 12 ~ 28 26 283 63 Ball -118” x .02” Terminals 381-1046-ND® 135.01 103.41 94.80 83.31 | 6424H 
16 ~ 30 37 318 63 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1156-ND 145.70 127.49 116.56 101.99 | DV6224 
48 28 ~ 60 17 241 55 Ball -118” x .02” Terminals 381-1045-ND® 112.57 86.22 79.04 69.46 | 6248N 
40 ~ 60 37 318 63 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1157-ND® 145.70 127.49 116.56 101.99 | DV6248 
DC Flatpak Blowers 
76 x27 12 8 ~ 13.5 5 16.5 51 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1148-ND® 45.71 35.01 32.10 28.21 | RL48-19/12 
24 18 ~ 26.4 5 16.5 51 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1149-ND 45.71 35.01 32.10 28.21 | RL48-19/14 
97 x 93.5 x 33 12 8~12 12.5 32.4 62 Ball 26 AWG 12.2” Leads 381-1150-ND® 64.39 49.32 45.21 39.73 | RL65-21/12/2 
4 121x37 12 7~15 5 24 58 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1059-ND® 81.31 62.28 57.09 50.17 | RL90-18/12N 
24 12 ~ 28 5 24 58 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1060-ND® 81.31 62.28 57.09 50.17 | RL90-18/14N 
12 8~15 8 37.7 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1151-ND® 94.70 82.87 75.76 66.29 | RLF100-11/12 
AEEmES 24 6 ~ 30 8 37.7 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-1152-ND® 84.90 74.29 67.92 59.43 | RLF100-11/14 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. @ RoHS Compliant t+ PWM Fan 
Dimensions Voltage Power CFM Noise Bearing Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal Range (Watts) @0 dB(A) Type Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Motorized Impellers 
5 102 x 52 12 11 ~13 13.5 90 69 Ball Plastic 381-1129-ND 153.81 117.81 108.00 94.91 RER101-36/12/12P 
Dimensions Voltage Power CFM | Noise | Bearing Impeller Dimensions | Capac- | Impeller Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal Range (Watts) @0 | dB(A) Type Inches (mm) itor Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers — RoHS Compliant 
5 220 x74 115 = 100 530 74 Ball 8.66” (220) x 2.8” (71) 10 Plastic 381-1110-ND 137.48 105.30 96.53 84.83 | R2E220-AA44-23 
230 = 100 530 74 Ball 8.66” (220) x 2.8” (71) 2 Plastic 381-1109-ND 137.48 105.30 96.53 84.83 | R2E220-AA40-23 
Dimensions Voltage Power | CFM | Noise Bearing Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal | Range |(Watts)| @0 dB(A) Type Inches (mm) Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Backward Curved Motorized Impellers — RoHS Compliant 
5 133 x 91 24 16 ~ 28 28 212 63 = 5.25” (133) x 2.39” (60.6) Plastic 381-1154-ND 190.90 167.04 152.72 133.63 | R1G133-AA17-02 
175 x 69 48 36 ~ 57 36 330 65 _ 6.9” (175) x 2.72” (69) Plastic 381-1159-ND 271.90 237.92 217.52 190.33 | R1G175-AB41-02 
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ADELTA DC Axial Fans and Blowers 


Broad product range covers axial fans from 25mm to 172mm and blowers from 30mm to 159mm. 
Features: ¢ Distinctive blade designs * Brushless *TS16949 accredited * ISO-9001 certified * Ball bearings * Lead wires W C € G 


Rated 
Dimensions Voltage Power Noise | Bearing |Current | Speed Digi-Key Price Each Delta Finger Price 
Fig. (mm) Nominal| Range | (Watts)} CFM | dB(A) Type (A) (RPM) Features Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
Axial Fans 
25 x 25x 10 12 7.0~13.2 | 0.96 2.40 28.0 Ball .080 | 13,000 = 603-1129-ND 12.72 8.40 6.96 | AFB02512HHA-A = = 
35 x 35x 10 12 9.5~13.8| 1.08 5.50 22.0 Ball .090 7,000 _ 603-1128-ND 12.72 8.40 6.96 | AFBO3512HA-A CR378-ND 66 
12 7.0 ~ 13.8 72 5.90 24.5 Ball .060 5,000 = 603-1002-ND 9.78 744 6.38 | EFB0412MA CR230-ND 65 
40 x 40 x 10 12 7.0 ~ 13.8 .96 6.92 28.5 Ball .080 6,000 _ 603-1003-ND 9.78 7.44 6.38 | EFB0412HA CR230-ND i65 
12 7.0~13.8| 1.20 8.09 33.0 Ball -100 7,000 = 603-1004-ND 11.26 744 6.17 | EFB0412HHA CR230-ND 65 
40x 40x15 12 7.0~13.8| 1.56 11.48 32.0 Ball -130 8,300 _— 603-1005-ND 11.81 9.09 762 | AFBO412HHB CR230-ND 65 
12 7.0~13.8) 3.00 14.83 41.5 Ball -250 | 11,000 = 603-1006-ND 11.81 9.09 762 | AFB0412SHB CR230-ND 65 
5 4.5~5.5 1.25 8.54 28.5 Ball 250 7,600 _— 603-1007-ND 10.93 8.32 713 | EFBO405HD CR230-ND 65 
5 4.5~5.5 1.60 10.10 32.5 Ball 320 9,000 Tac 603-1008-ND 13.25 8.75 7.25 | EFBO405VHD-FOO CR230-ND 65 
1 40 x 40 x 20 12 7.0~13.8) 0.96 8.54 28.5 Ball .080 7,600 _ 603-1009-ND 12.59 8.32 6.89 | EFB0412HD CR230-ND 65 
12 7.0~13.8| 1.44 10.10 32.5 Ball 120 9,000 _ 603-1010-ND 12.59 8.32 6.89 | EFB0412VHD CR230-ND 65 
24 14.0 ~ 27.6] 0.96 5.54 22.0 Ball .040 5,000 — 603-1011-ND 10.93 8.32 713 | EFB0424LD CR230-ND 65 
12 4.5~13.8) 0.84 10.59 32.1 Ball .070 6,500 Tac 603-1012-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412HN-FOO CR230-ND 65 
12 4.0~13.8) 6.00 24.0 515 Ball -500 | 13,000 Tac 603-1013-ND 18.82 12.43. 10.30 | FFB0412SHN-FOO CR230-ND 65 
12 45~13.2| 192 15.79 41.9 Ball -160 9,500 _— 603-1014-ND 13.39 10.30 8.63 | FFBO0412VHN CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.5~13.2| 1.92 15.79 41.9 Ball -160 9,500 = 603-1015-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412VHN-B CR230-ND 65 
12 4.5~13.2| 192 15.79 41.9 Ball -160 9,500 Tac 603-1016-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412VHN-FOO CR230-ND 65 
12 4.5~13.2| 192 15.79 41.9 Ball -160 9,500 | Locked Rotor | 603-1017-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412VHN-ROO CR230-ND 65 
24 14.0 ~ 26.4) 2.40 15.79 41.9 Ball -100 9,500 = 603-1018-ND 15.77 10.42 8.63 | FFB0424VHN CR230-ND 65 
2 40 x 40 x 48 12 7.0~13.2 | 10.20 | 24.00 60.0 Ball .850 | 12,000 Tac 603-1019-ND 31.14 20.57 1704 | GFB0412SHG-FOO CR230-ND 65 
40 x 40 x 56 12 7.0~13.2] 15.00 | 2730 59.5 Ball 1.25 15,000 Tac 603-1020-ND 31.14 20.57 1704 | GFB0412EHS-FOO CR230-ND 65 
45x 45x10 12 7.0~13.8) 1.32 9.85 30.0 Ball 110 5,000 _ 603-1021-ND 11.81 9.09 762 | AFBO4512MA = — 
50 x 50 x 10 5 4.5~5.5 0.65 9.21 25.0 Ball -130 4,500 Tac 603-1022-ND 11.93 788 6.53 | EFBOS505MA-FOO CR379-ND 86 
12 7.0~13.8| 1.20 11.4 30.0 Ball -100 5,500 _ 603-1023-ND 9.78 7.44 6.38 | EFBO512HA CR379-ND 86 
50 x 50x 15 12 7.0~13.8| 1.20 14.13 32.0 Ball -100 5,600 = 603-1024-ND 13.91 9.19 762 | AFBO512HB CR379-ND 86 
50 x 50 x 20 12 7.0~13.8| 1.92 20.30 40.5 Ball -160 7,000 _— 603-1025-ND 13.91 9.19 762 | AFBO512VHD CR379-ND 86 
60 x 60 x 10 12 7.0~13.8] 2.16 21.19 36.5 Ball -180 4,800 = 603-1026-ND 12.59 8.32 6.89 | EFBO612HHA CR221-ND 68 
60 x 60 x 15 5 4.0 ~ 6.0 1.50 15.36 32.0 Ball 300 4,000 = 603-1027-ND 13.91 9.19 762 | AFBO605HB CR221-ND 68 
24 14.0 ~ 27.6) 1.92 15.36 32.0 Ball .080 4,000 — 603-1028-ND 13.91 9.19 762 | AFBO624HB CR221-ND 68 
60 x 60 x 20 12 7.0~13.8| 1.80 18.36 31.0 Ball -150 4,400 _— 603-1029-ND 11.81 9.09 762 | AFBO612HHD CR221-ND 68 
12 4.0~13.8] 0.96 16.81 26.5 Ball .080 3,100 = 603-1030-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO612L-A CR221-ND 68 
1 12 4.0~13.8]) 168 23.38 34.0 Ball 140 4,250 _— 603-1031-ND 13.16 10.13 8.49 | AFBO612H-A CR221-ND 68 
12 4.0~13.8) 2.04 2755 40.0 Ball 170 5,000 = 603-1032-ND 11.81 9.09 762 | AFBO612HH-A CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 4.0~13.8) 3.24 34.15 44.5 Ball 270 6,000 Tac 603-1033-ND 16.83 11.12 9.21 | AFB0612SH-ABFOO CR221-ND 68 
. 12 4.0~13.8) 3.24 34.15 44.5 Ball .270 6,000 Tac 603-1034-ND 16.17 10.68 8.85 | AFB0612SH-AFOO CR221-ND 68 
12 4.0~13.8] 4.56 38.35 46.5 Ball .380 6,800 Tac 603-1035-ND 16.83 11.12 9.21 | AFB0612EH-ABFOO CR221-ND 68 
24 14.0 ~ 27.6] 2.16 23.38 34.0 Ball .090 4,250 _ 603-1036-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO624H-A CR221-ND 68 L 
24 14.0 ~ 27.6) 2.64 2755 40.0 Ball 110 5,000 = 603-1037-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO624HH-A CR221-ND 68 
12 4.5~13.8) 4.08 36.73 46.5 Ball 340 6,000 a) 603-1038-ND 18.15 11.99 9.94 | FFBO612VHE CR221-ND 68 
60 x 60 x 38 12 4.5~13.8) 6.60 43.44 50.5 Ball 550 7,000 = 603-1039-ND 15.07 11.86 9.94 | FFB0612SHE CR221-ND 68 
12 4.5~13.8) 9.60 50.15 54.5 Ball 800 8,000 = 603-1040-ND 18.15 11.99 9.94 | FFB0612EHE CR221-ND 68 
12 7.0~13.8] 8.16 49.54 54.0 Ball .680 9,000 _ 603-1041-ND 20.41 13.48 11.17 | AFBO612VHE-A CR221-ND 68 
2 | 60x60x 50.8 12 7.0~13.8] 5.16 32.14 50.5 Ball 430 5,000 = 603-1042-ND 24.70 20.14 1729 | GFBO612HHG CR221-ND 68 
70x 70x20 12 5.0~13.8) 3.00 40.43 40.5 Ball 250 4,400 _— 603-1043-ND 11.81 9.09 762 | AFBO712HHD = — 
12 5.0~126) 5.28 51.97 475 Ball 440 5,500 _ 603-1044-ND 13.91 9.19 762 | AFBO712VH-A = = 
70 x 70 x 25.4 12 5.0~13.8| 780 61.05 50.5 Ball .650 6,300 _ 603-1045-ND 16.96 11.20 9.28 | AFBO712SH-AB = = 
24 14.0 ~ 26.4) 2.16 28.85 31.5 Ball .090 3,100 = 603-1046-ND 13.16 10.13 8.49 | AFBO724M-A = = 
| 80 x 80x15 12 7.0~13.8) 2.28 39.20 39.5 Ball -190 3,700 Tac 603-1047-ND 14.58 9.63 798 | AFBO812VHB-FOO CR180-ND 93 
80 x 80x 20 12 7.0~13.8) 2.64 48.20 41.0 Ball 220 4,000 = 603-1048-ND 13.91 9.19 762 | AFBO812SHD CR180-ND 93 
5 4.5~5.5 2.15 35.31 31.0 Ball 430 3,000 =, 603-1049-ND 13.91 9.19 762 | AFBO805H CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0~13.8 | 1.92 35.31 31.0 Ball -160 3,000 = 603-1050-ND 13.91 9.19 762 | AFBO812H CR180-ND 93 
12 7.0~13.8] 2.40 3743 34.0 Ball -200 3,250 _ 603-1051-ND 13.91 9.19 762 | AFBO812HH CR180-ND 93 
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Aneta DC Axial Fans and Blowers (cont) 


Rated 
Dimensions Voltage Power Noise | Bearing |Current | Speed Digi-Key Price Each Delta Finger Price 
Fig. (mm) Nominal| Range | (Watts)} CFM | dB(A) Type (A) (RPM) Features Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
12 7.0~13.8) 2.40 3743 34.0 Ball 200 3,250 Tac 603-1052-ND 14.58 9.63 7.98 | AFBO812HH-FOO CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0~13.2] 3.12 4722 41.7 Ball 260 3,500 = 603-1053-ND 19.01 14.94 12.90 | FFB0812HH CR180-ND 93 
, 12 7.0~13.8) 4.08 46.62 40.0 Ball 340 4,000 Tac 603-1054-ND 14.58 9.63 798 | AFBO812SH-FOO CR180-ND 93 
12 7.0~13.2) 6.00 67.02 48.6 Ball 500 4,500 = 603-1055-ND 19.01 14.94 12.90 | FFB0812SH CR180-ND 93 
1 12 7.0~13.8) 4.56 5721 44.5 Ball 380 4,200 _ 603-1056-ND 18.15 11.99 9.94 | FFB0812VHE CR180-ND 93 
12 7.0~13.8) 6.96 68.51 48.5 Ball 580 4,900 _ 603-1057-ND 18.15 11.99 9.94 | FFB0812SHE CR180-ND 93 
80 x 80 x38 12 7.0~ 13.8] 10.80 | 80.16 52.5 Ball -900 5,700 Tac 603-1058-ND 18.82 12.43 10.30 | FFB0812EHE-FOO CR180-ND 93 
12 7.0~13.2 | 18.00 | 102.02 | 62.2 Ball 1.50 7,500 =, 603-1060-ND 20.20 16.47 14.14 | FFB0812UHE CR180-ND 93 
12 7.0~13.2 | 33.00 | 132.56 | 65.0 Ball 2.75 9,000 _— 603-1061-ND 26.80 21.85 18.76 | PFBO812DHE CR180-ND 93 
2 | 80x80x 50.8 12 7.0~13.2| 8.76 68.58 53.0 Ball .730 4,200 Tac 603-1062-ND 33.39 22.05 18.27 | GFB0812SHG-FOO CR180-ND 93 
92x 92x20 24 14.0 ~ 27.6) 2.40 54.60 35.0 Ball -100 2,700 _ 603-1063-ND 11.81 9.09 762 | AFBO924HD CR220-ND 77 
12 7.0~13.8| 1.92 51.21 34.0 Ball -160 2,850 = 603-1064-ND 13.91 9.19 762 | AFBO912H CR220-ND ae 
12 7.0~13.8) 3.00 5792 38.0 Ball .250 3,200 _ 603-1065-ND 13.91 9.19 762 | AFBO912HH CR220-ND 77 
92 x 92 x 25.4 12 7.0~13.8) 4.80 6780 45.0 Ball 400 3,800 _ 603-1067-ND 11.81 9.09 762 | AFBO912VH CR220-ND 77 
, 12 7.0~13.8| 720 81.97 48.2 Ball .600 3,700 = 603-1066-ND 15.07 11.86 9.94 | FFB0912VH CR220-ND 77 
24 14.0 ~ 27.6) 2.40 51.21 34.0 Ball -100 2,850 = 603-1069-ND 13.91 9.19 762 | AFBO924H CR220-ND ae 
24 14.0 ~ 27.6) 5.28 67.80 45.0 Ball .220 3,800 = 603-1070-ND 13.91 9.19 762 | AFBO924VH CR220-ND 77 
12 7.0~13.2] 14.64 | 129.31 60.5 Ball 1.22 6,000 = 603-1071-ND 27.30 22.25 19.11 | PFB0912GHE CR220-ND at 
92x 92x38 24 14.0 ~ 27.6] 6.72 85.46 475 Ball .280 3,800 _— 603-1072-ND 18.95 12.52 10.37 | FFBO0924VHE CR220-ND 77 
48 28.0~53.0} 9.60 | 100.29 | 52.5 Ball -200 4,400 _— 603-1073-ND 24.12 15.93 13.20 | FFBO948SHE CR220-ND 77 
12 7.0~13.8] 2.76 82.67 38.5 Ball .230 2,500 = 603-1075-ND 14.52 11.42 9.57 | AFB1212H CR210-ND 1.72 
1 120 x 120 x 25.4 12 7.0~13.8) 3.96 95.14 41.5 Ball 330 2,800 _ 603-1076-ND 1749 11.55 9.57 | AFB1212HH CR210-ND 1.72 
24 14.0 ~ 27.6] 6.72 113.11 46.5 Ball .280 3,400 _ 603-1077-ND 18.29 12.08 10.01 | AFB1224SH CR210-ND 1.72 
12 4.0~13.2) 12.60 | 151.85 | 53.0 Ball 1.05 3,700 = 603-1082-ND 16.28 12.58 10.73 | AFB1212SHE CR210-ND 1.72 
12 4.0~13.2| 720 129.96 | 48.0 Ball 600 3,200 Tac 603-1078-ND 20.27 13.39 11.10 | AFB1212VHE-FOO CR210-ND 1.72 
12 7.0~13.2 | 24.00 | 190.00 | 59.0 Ball 2.00 4,000 Tac 603-1083-ND 32.60 21.53 1784 | FFB1212EHE-FOO CR210-ND 1.72 
12 7.0~13.2 | 18.00 | 170.92 | 56.5 Ball 1.50 3,600 Tac 603-1081-ND 32.60 21.53 1784 | FFB1212SHE-FOO CR210-ND 1.72 
120 x 120 x 38 12 7.0~13.2) 12.00 | 151.85 | 53.0 Ball 1.00 3,200 _— 603-1080-ND 31.93 21.09 1748 | FFB1212VHE CR210-ND 1.72 
12 8.0~ 13.2) 32.40 | 21780 64.0 Ball 2.70 4,800 — 603-1084-ND 42.00 2774 822.99 | PFB1212GHE CR210-ND 1.72 
24 7.0 ~27.6| 5.76 105.94 | 41.0 Ball .240 2,600 = 603-1085-ND 16.94 13.09 10.98 | AFB1224HE CR210-ND 1.72 
24 7.0~276) 9.12 | 129.96 | 48.0 Ball 380 3,200 _— 603-1086-ND 16.94 13.09 10.98 | AFB1224VHE CR210-ND 1.72 
24 14.0 ~ 26.4) 24.00 | 190.00 | 59.0 Ball 1.00 4,000 _ 603-1088-ND 33.52 22.14 18.35 | FFB1224EHE CR210-ND 1.72 
48 28.0 ~ 53.0] 24.00 | 190.00 | 59.0 Ball 500 4,000 Tac 603-1089-ND 38.29 25.29 20.96 | FFB1248EHE-FOO CR210-ND 1.72 
127 x 127 x 38 12 7.0~13.2 | 22.20 | 180.00 | 56.5 Ball 1.85 3,450 _ 603-1094-ND 31.20 25.60 22.40 | FFB1312SHE CR200-ND 2.51 
12 6.0~14.0) 11.76 | 202.54 | 52.0 Ball -980 3,000 = 603-1126-ND 51.57 42.98 38.68 | AFB1512H-A CR196-ND 3.02 
3 1172 x 150 x 25.4 12 6.0~14.0) 14.04 | 214.85 | 53.5 Ball 1.17 3,200 _— 603-1099-ND 51.57 42.98 38.68 | AFB1512HH-A CR196-ND 3.02 
24 12.0 ~ 30.0) 7.44 160.77 | 46.0 Ball 310 2,400 _— 603-1125-ND 75.92 50.14 41.55 | AFB1524L-A CR196-ND 3.02 
4 172 x 50.8 24 12.0 ~ 28.0) 28.08 | 325.00 | 59.0 Ball 1.17 4,300 Tac 603-1130-ND 48.56 40.17 36.10 | EFB1724SHG-FOO CR206-ND 2.84 
PWM Control Axial Fans with Tach Output 
40 x 40 x 56 12 4.0~13.2 | 12.00 | 30.50 61.0 Ball 1.00 15,300 PWM/Tac 603-1161-ND 24.38 20.38 1750 | GFC0412DS-TPO1 = = 
60 x 60 x 15 12 8.0~13.2| 3.96 29.24 475 Ball 330 7,200 PWM/Tac 603-1169-ND NEW! 14.67 11.68 9.68 | AFCO612DB-FOO CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 10.8 ~ 13.8] 1.56 23.38 34.0 Ball -130 4,250 PWM/Tac 603-1174-ND NEW! 13.29 10.88 8.76 | AFC0612D-SP07 CR221-ND 68 
12 8.0~13.2] 18.0 66.75 61.5 Ball 1.50 12,000 603-1158-ND 16.61 12.84 10.76 | AFC0612DE-AFOO = = 
60 x 60 x 38 12 7.0~13.2 | 10.80 | 54.79 60.0 Ball -90 9,000 PWM/Tac 603-1160-ND 17.85 14.45 12.12 | FFC0612DE-FOO = = 
12 10.8 ~ 13.2) 16.80 | 6785 61.5 Ball 1.40 12,000 603-1162-ND 17.85 14.45 12.12 | PFC0612DE-FOO = _ 
80 x 80x 15 12 7.0~126) 3.96 48.80 41.0 Ball 33 3,800 PWM/Tac 603-1159-ND 10.35 788 6.75 | EFC0812DB-F0O = = 
80 x 80 x 25.4 12 10.8~ 13.2] 2.28 42.02 39.0 Ball 19 3,600 PWM/Tac 603-1157-ND 8.76 6.57 5.48 | AUBO812VH-SP0O = = 
1 80 x 80 x 38 12 10.8 ~ 13.2] 33.00 | 132.6 65.0 Ball 2.75 9,000 603-1166-ND 30.23 24.80 21.70 | PFCO+812DE-SP04 = = 
12 7.0~13.2) 9.60 86.65 54.4 Ball 80 6,000 PWM/Tac 603-1167-ND 30.23 24.80 22.48 | PFC0812DE-SP07 = = 
80 x 80x 38 12 10.8 ~ 13.2} 13.80 | 105.21 60.0 Ball 1.15 9,000 603-1172-ND NEW! 16.61 13.07 10.76 | QFRO812DE-FOO CR180-ND 93 
92x 92 x 25.4 12 8.0~13.2) 9.00 | 102.59 | 53.0 Ball 75 4,800 PWM/Tac 603-1156-ND 15.18 11.94 10.01 | AFC0912D-AFOO = — 
92 x 92 x 38 12 8.0 ~ 13.2 | 19.20 | 131.76 62.0 Ball 1.60 8,300 PWM/Tac 603-1176-ND NEW! 24.46 19.94 1713 | QFRO912UHE-SPO1 CR220-ND 77 
120 x 120 x 25.4 12 10.2~ 13.8) 6.36 113.11 46.5 Ball 53 3,400 PWM/Tac 603-1168-ND 14.67 11.54 9.68 | AFC1212D-F00 = _ 
120 x 120 x 38 12 8.0~13.2 | 48.00 | 252.85 | 66.5 Ball 4.00 5,500 PWM/Tac 603-1164-ND 35.63 29.24 25.58 | PFC1212DE-FOO = = 
12 8.0~13.2) 21.60 | 210.38 | 64.0 Ball 1.80 6,000 603-1165-ND 26.64 21.72 18.65 | QFR1212GHE-SP01 = = 
120 x 120 x 76.2 12 70 ~ 13.2 | 20.40 | 220.29 | 59.0 Ball 1.70 3,550 PWM/Tac 603-1175-ND NEW! 52.80 41.52 34.80 | GFB1212VHW-TPOS | CR210-ND 1.72 
Blowers 
5 30 x 30x 10 12 7.0~13.2) 0.84 1.45 29.0 Ball .070 7,500 = 603-1112-ND 11.48 8.83 740 | BFBO312HA-A = _ 
40x 40x 10 5 4.0 ~ 6.0 1.10 3.00 34.5 Ball .220 8,500 _ 603-1113-ND 14.84 9.80 8.12 | BFBO405HHA-A = = 
12 10.0~ 13.8) 1.92 3.88 38.0 Ball -160 5,500 | Locked Rotor | 603-1114-ND 18.15 11.99 9.94 | BFB0512H-ROO = = 
51x51x15 12 10.0~ 13.8] 2.52 4.59 45.0 Ball 210 6,500 Tac 603-1115-ND 18.15 11.99 9.94 | BFB0512HH-FOO = = 
24 14.0 ~ 27.6) 2.64 4.59 45.0 Ball 110 6,500 _ 603-1116-ND 1749 11.55 9.57 | BFBO524HH = = 
60 x 60 x 25 12 5.0~13.8] 2.16 6.71 34.0 Ball -180 3,200 = 603-1117-ND 12.60 9.69 8.12 | BFBO612H = = 
6 75x75 x 30 12 7.0~13.8) 2.64 11.30 38.0 Ball .220 2,900 _— 603-1118-ND 20.67 13.65 11.31 | BFBO712H = — 
97x 94x33 12 4.0~13.8) 9.60 25.43 52.0 Ball 800 3,600 Tac 603-1119-ND 24.38 16.10 13.34 | BFB1012H-FOO = = 
24 7.0~27.6) 9.60 25.43 52.0 Ball 400 3,600 Tac 603-1120-ND 24.38 16.10 13.34 | BFB1024H-FOO = _— 
120 x 120 x 32 12 4.0~13.8) 4.80 24.70 47.0 Ball 400 2,100 Tac 603-1121-ND 26.63 1759 14.58 | BFB1212L-F0O = = 
48 28.0 ~ 56.0] 10.56 | 35.31 54.0 Ball 220 2,800 = 603-1122-ND 20.60 16.79 14.42 | BFB1248HH = = 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ay 
TAMURA 


File #' UL 1585 Class 2 &3 - File #’s E96720, E95844 
SPLITFORM® Power Transformers CR 073078, eWAQ 06506 - File #'s £79781, E91239 
069808 130B - File #92957 
For PC Board Solid-State Power, Control and Instrumentation Applications 
* 115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary 3F(X) | VA Dimensions — Inch (mm) Weight 
* Split Bobbin Construction: - Center flange insulation barrier — High isolation for low leakage applications - Low | Series | Size L Ww H mc A B Cc Ls. (kg) 
capacitive coupling minimizes line noise and false triggering 2 11 1.44 1.23 1.00 _ 250 250 1.200 0.17 
mice (36.58) | (31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48) | (07) 
* 2,500V RMS (Pri: Sec) dielectric withstand : oi 144 1.23 1.26 _ 350 350 7200 025 
* Precision spaced terminals (36.58) | (31.24) | (32.00) (6.35) (6.35) (30.48) (113) 
3) = . 1.69 1.39 1.36 1.063 .250 350 1.280 0.44 
$120°C' Class Binsulabon'system 4 | & J (4293) | (35.31) | (34-54) | (27.00) | (6.35) | (8.89) | (3251) | (200) 
* Terminal numbers are molded on bobbin 5 12 1.97 1.63 1.50 1.250 300 400 1.410 0.70 
¢ 1.1VA size Inherently limited and all others Non-Inherently limited (50.04) | (41.40) (38.10) | (81.75) (7.62) (10.16) | (35.81) (318) 
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115V Single Primary 115V/230V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. (Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 

1 5.0@0.220 | 10.0@0.110 | MT2201-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FS-210 1 5.0@0.220 | 10.0@0.110 | MT2096-ND® 3.93 3.14 2.52 2.36 2.12 3FD-210 
2.4 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2202-ND 4.23 3.38 271 2.54 2.29 3FS-310 24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2097-ND® 4.48 3.58 2.87 2.69 2.42 3FD-310 
6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2203-ND 7.53 6.02 4.82 4.52 4.07 3FS-410 6 5.0@ 1.200 | 10.0@0.600 | MT2098-ND® 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-410 
12 5.0@2.400 | 10.0@1.200 | MT2204-ND® 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 3FS-510 12 5.0 @ 2.400 | 10.0@1.200 | MT2099-ND® 13.88 11.10 8.88 8.33 7.50 3FD-510 
11 | 6.3@0180 | 126@0.090 | MT2205-ND@ 383 3.06 245 230 207 | 3FS-212 11 | 63@0.180 | 126@0.090 | MT2101-ND 393 314 252 236 212 | 3FD-212 
24 | 63@0.400 | 126@0.200 | MT2206-ND@ 4.23 3.38 271 2.54 2.29 3FS-312 24 | 6.3@0.400 | 12.6@0.200 | MT2102-ND® 4.48 3.58 2.87 2.69 2.42 3FD-312 
6 6.3@1.000 | 126@0.500 | MT2207-ND@ 7.53 6.02 4.82 452 4.07 3FS-412 6.0 | 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2103-ND@® 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-412 
12 6.3@2.000 | 126@1.000 | MT2208-ND@ 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 3FS-512 12 6.3@ 2.000 | 126@1.000 | MT2104-ND® 13.88 11.10 8.88 8.33 7.50 3FD-512 
141 | 80@0.140 | 160@0.070 | mTz209-ND® 383 3.06 245 230 207 | 3FS-216 14 | 80@0140 | 16.0@0.070 TAMIADS nS, 3.93 314 262 2.86 2:12 | SFD-216 


24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150| MT2210-ND® 423 338 271 254 2.29 | 3FS-316 24 | 8.000.300 | 16.0@0.150 (RIMIZI0G NDS, 448 358 287 269 62.42 | 3FD-316 


6 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | MT2211-ND® 7.53 6.02 4.82 452 407 3FS-416 6.0 | 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | MT2107-ND® 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-416 


12 | 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | mT2212-ND® 10.38 830 6.64 623 5.61 | 3FS-516 12. | 8.0@7.600 | 16.0@0.800 FAMARE IE 888 1110 888) 8837.50 | 3FD-516 


1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2213-ND@ 383 306 245 230 2.07 | 3FS-220 VA | 108 0.110:)'20.020.055 Mama So Ie | 20k BSB 2A. SED 220 


24 | 100@0240 | 200@0120 | MT2214-ND® 4.23 3.38 on 254 2.29 3FS-320 24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2110-ND@® 4.48 3.58 2.87 269 2.42 3FD-320 


s | 100@0.600 | 20.0@0300 | MT2215-NDe@ 7.53 6.02 4.82 452 4.07 3FS-420 6.0 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2111-ND® 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-420 


12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | MT2112-ND@ 1388 11.10 8.88 833 7.50 3FD-520 
12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | MT2216-ND@ 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 3FS-520 


1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2113-ND® 3.93 3.14 2.52 2.36 2.12 3FD-224 
1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2217-ND® 3.83 3.06 2.45 230 2.07 3FS-224 
2.4 | 120@0.200 | 24.0@0.100 | MT2114-ND® 4.48 3.58 2.87 2.69 2.42 3FD-324 
24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2218-ND® 4.23 3.38 271 254 2.29 3FS-324 
6.0 | 120@0.500 | 24.0@0.250 | MT2115-ND® 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-424 
6 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2219-ND@ 7.53 6.02 4.82 452 4.07 3FS-424 
12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | MT2116-ND® 1388 11.10 8.88 833 7.50 3FD-524 
12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | MT2220-ND® 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 3FS-524 


1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2117-ND@® 5.03 4.02 3.22 3.02 2.72 3FD-228 
1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2221-ND® 3.83 3.06 2.45 230 2.07 3FS-228 
2.4 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2118-ND® 4.48 3.58 2.87 2.69 2.42 3FD-328 
24 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2222-ND® 4.23 3.38 271 254 = 2.29 3FS-328 
6.0 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | MT2119-ND® 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-428 
6 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | MT2223-ND® 7.53 6.02 4.82 452 4.07 3FS-428 
12 | 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2120-ND® 13.88 11.10 8.88 833 7.50 3FD-528 


12 | 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2224-ND® 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 3FS-528 


1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2121-ND® 3.93 3.14 2.52 236 2.12 3FD-236 
1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2225-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FS-236 
24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2122-ND® 4.48 3.58 2.87 269 2.42 3FD-336 
2.4 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2226-ND® 4.23 3.38 271 254 2.29 3FS-336 
6.0 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | MT2123-ND 7.95 6.36 5.09 477 4.30 3FD-436 


6 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | MT2227-ND@ 7.53 6.02 4.82 452 4.07 3FS-436 
12 | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | MT2124-ND® 13.88 11.10 8.88 8.33 7.50 3FD-536 


12 | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | MT2228-ND@ 12.68 10.14 8.12 7.61 6.85 3FS-536 


1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2125-ND® 3.93 3.14 2.52 2.36 2.12 3FD-248 


1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2229-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FS-248 24 | 240@0100| 480@0.050 | MT2126-ND® 4.48 3.58 2.87 269 (2.42 3FD-348 


24 | 240@0.100 | 48.0@0.050 | MT2230-ND® 4.23 3.38 271 254 2.29 3FS-348 6 | 240@0250! 48.0@0.125 | MT2127-NDe 7.95 6.36 5.09 477 430 3FD-448 


@ | 240@0.250 | 48000125 MS 753 (602 482 452 407 | arS-448 12 | 24.0@0500| 48.0@0.250) MT2128-ND@ 13.88 11.10 888 833 7.50 | 3FD-548 


12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | MT2232-ND@ 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 3FS-548 
1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2129-ND® 3.93 3.14 2.52 2.36 2.12 3FD-256 


1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2233-ND® 383 3.06 245 230 2.07 | 3FS-256 a4 |oa0@ooa0| se0@n04g MANMICUNOM 448 958 297 269 249 | arpase 


2.4 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2234-ND®@ 4.23 338 271 254 2.29 | 3FS-356 6 | 280@0220| s60@0110| MT2131-NDe 795 636 5.09 477 430 | 3FD-456 


8 | 28.0@0.220 | 56.0@0.110 | MT2235-ND® 7.53 6.02 4.82 4.52 4.07 | 3FS-456 12 | 280@0.440| 56.0@0.220| MT2132-ND@ 1388 11.10 888 833 7.50 | 3FD-556 
12 | 280@0.440 | 56.0@0.220 | M12236-ND® 10.38 830 664 623 5.61 | 3FS-556 


Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on nominal input. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2365 


Worldtranse Power Transformers see Eee ie 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
TAAAIWY 2A For PC Board Solid-State Power, Control, _[Fis-|(size)|_vacea | vet@a | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
. . . PL Series — Dual Output Low Profile 
and Instrumentation Applications 25 5@05 10 @0.25 | MT3101-ND@ 7.20 5.76 4.61 | PL2.5-10-130B 
Specifications: 5.0 5@ 1.0 10@0.5 | MT3102-ND@ 7.38 5.90 4.72 | PL5.0-10-130B 
* Meets US and International Safety Standards: UL, EN, CSA * Dual non- 10.0 5@20 10@1.0 MT3103-ND@ 10.30 8.24 6.60 | PL10-10-130B 
concentric bobbin and insulating shroud provide high isolation and reduce 20.0 5 @40 10 @ 2.0 MT3104-ND@ 13.45 10.76 8.61 | PL20-10-130B 
capacitance »* Dielectric Withstand: 3750Vrms (Pri: Sec) * Safety: Conforms 30.0 5@60 10 @ 3.0 MT3105-ND 17.45 13.96 11.17 | PL30-10-130B 
to construction requirements of UL1411, UL506, UL1446, EN61558-1, 56.0 5@112 10@5.6 MT3106-ND@ 26.73 21.38 17.11 | PL56-10-130B 
EN61558-2-6, CSA No. 66 ¢ Insulation System: 130°C UL recognized Electrical 
Insulation System ¢ Insulating materials meet 94V-0 flammability requirements = ae : ae aoe : e ee zee ma oe ets Bios 
* Non-nherenly limited Primary: 1.15/280VAG, S0/60hz 10.0 | 63@16 | 126@0.8 | MT3109-ND@ 10.28 8.22 6.58 |PL10-12-130B 
iL 20.0 | 63@32 | 126@16 | MT3110-ND@ 1345 10.76 8.61 | PL20-12-130B 
Of ee %aa|° ij 30.0 | 63@48 | 126@24 | MT3111-ND@ 17.45 13.96 11.17 | PL30-12-130B 
| —_— t w 56.0 | 63@88 | 126@44 | MT3112-ND@ 26.73 21.38 17.11 | PL56-12-130B 
4 | PL&PLT SERIES q D 25 8 @03 16@0.15 | MT3113-ND@ 7.20 5.76 4.61 | PL2.5-16-130B 
ERIMARY ore 5.0 | 8@062 | 16@031 | MT3114-ND@ 7.30 5.84 4.68 | PL5.0-16-130B 
| Tales of 416 10.0 | 8@1.25 | 16@0.62 | MT3115-ND@ 10.18 8414 6.52 |PL10-16-130B 
WU Ua 20.0 8@25 16@1.25 | MT3116-ND@ 13.45 10.76 8.61 | PL20-16-130B 
@ ewes ENeISO 26 soo | seas | wats Dime (a5 fi00 te poosnio 
File #069222 TUV File #2065818 5 : . . : : 
25 | 10@0.24 | 20@0.12 | MT3119-NDe 7.15 5.72 4.58 | PL2.5-20-130B 
5.0 10@0.5 | 20@0.25 | MT3120-ND¢ 7.30 5.84 4.68 | PL5.0-20-130B 
, | 100 | 10@10 20@0.5 | MT3121-ND@ 1030 8.24 6.60 | PL10-20-130B 
20.0 | 10@20 20@1.0 | MT3122-ND@ 13.45 10.76 8.61 | PL20-20-130B 
30.0 | 10@3.0 20@1.5 | MT3123-ND@ 17.45 13.96 11.17 | PL30-20-130B 
SECONDARY 56.0 | 10@56 20@2.8 | MT3124-ND 26.73 21.38 17.11 | PL56-20-130B 
25 12@0.2 24@0.1 | MT3125-ND@ 7.18 5.74 4.60 | PL2.5-24-130B 
5.0 | 12@0.42 | 24@0.21 | MT3126-NDe 7.30 5.84 4.68 | PL5.0-24-130B 
f 10.0 | 12@0.84 | 24@0.42 | MT3127-ND@ 10.30 8.24 6.60 | PL10-24-130B 
Sen wioceais A. EP Rare 20.0 | 12@1.66 | 24@0.83 | MT3128-ND® 13.45 10.76 8.61 | PL20-24-130B 
30.0 | 12@25 | 24@1.25 | MT3129-ND@ 17.45 13.96 11.17 | PL30-24-130B 
56.0 | 12@466 | 24@2.33 | MT3130-ND@ 26.73 21.38 17.11 | PL56-24-130B 
6 3 5.0 | 14@0.36 | 28@0.18 | MT3132-NDe 7.38 5.90 4.72 | PL5.0-28-130B 
4 10.0 | 14@0.72 | 28@0.36 | MT3133-ND@ 10.30 8.24 6.60 | PL10-28-130B 
118/230V 20.0 | 14@1.44 | 28@0.72 | MT3134-ND@ 1345 10.76 8.61 | PL20-28-130B 
SOeOle 30.0 | 14@212 | 28@1.06 | MT3135-ND@ 17.45 13.96 11.17 | PL30-28-130B 
eS 3 7 56.0 | 14@4.0 28@2.0 | MT3136-ND@ 26.73 21.38 17.11 | PL56-28-130B 
= : v 25 | 18@0.14 | 36@0.07 | MT3137-ND 7.20 5.76 4.61 | PL2.5-36-130B 
5.0 | 18@0.28 | 36@0.14 | MT3138-ND 7.30 5.84 4.68 | PL5.0-36-130B 
EN61558-1,-2-6 TAR, L506 File #E79781 10.0 | 18@0.56 | 36@0.28 | MT3139-ND 10.30 8.24 6.60 | PL10-36-130B 
TUV File #2065818 = UL1411 File #£138028 20.0 | 18@112 | 36@0.56 | MT3140-ND@ 1345 10.76 8.61 | PL20-36-130B 
30.0 | 18@1.64 | 36@0.82 | MT3141-ND@ 17.45 13.96 11.17 | PL30-36-130B 
—— 56.0 | 18@312 | 36@1.56 | MT3142-ND@ 26.73 21.38 _17.11 | PL56-36-130B 
Dimensions - Inch (mm) ‘ 
VA Mtg. | Pin Square) Wt. 
Size L Ww H At B c D Screw | In.(mm) | Lbs. (kg) VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
25 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.125 (2858)) 200 (6.08) | 250 (6.35) | 1.000(2540)| — | 2x#4 | 025(64 | 25(11)| [rig-1(Size)|_ VAC@A | VCT@A sll No} - u OME 251 PartNo: 
5.0 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.375 (34.93)| .200 (5.08) | 400 (10.16) | 1.000(25.40)| — | 2x#4 | .025(.64) | .37(.17) PET Sones Triple. Output 
20.0 | 9.3@1.5 | 27.5 @.22 | MT3143-NDt 13.45 10.76 8.61 | PLT20-32-130B 
10.0 | 1.875 (47.63) | 1.563 (39.70) | 1.375 (34.93)} .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.140(28.96)) — | 2x#4 | .036(.91) | 53 (.24) 2 | 900 | 93@22 | 275@ 94 | mTa144-NDt qo ae. Salon’. 4d iz" Bi Taiab1a0H 
20.0 | 2.250 (57.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28)].400 (10.16) |.400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.40 (10.16) | 2x#4 | .036(.91) | .90(.41) 56.0 | 93@40 | 275@.68 | MT3145-ND@t 26.73 21.38 17.11 | PLTS6-32-1308 
30.0 | 2.625 (66.68) | 2.188 (55.58) | 1.563 (39.70)} 550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) .55 (13.97) | 4x #4. | 045 (1.14) | 1.15 (.52) ; : — 
Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on nominal input voltage. 
56.0 | 3.000 (76.20) | 2500 (68:50) | 1.845(46.86) 600 (16.24) | 3007.62) | 1.900 (48.26) | 60 (15.24) [4x#6 |.045(1.14) |170(77)] § RoHS Compliant — + Intended for use as a regulated power supply transformer, example: SVDC 
+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. and +12VDC. —_* Call for price on quantities of 50 or more. 


FLAT STACK® Low Profile Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
Power Tran sformers Fig. | (Size) | VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 | Part No. 
25 | 50@05 | 10@0.25 | MT1101-ND 9.48 7.58 6.07 | 3FL10-250 
; ; 6.0 | 50@12 | 10@06 | MT1102-ND@ 10.85 868 6.95 | 3FL10-600 
For low height PC Board Solid State Power, 120 | 50@24 | 10@1.2 | MT1103-ND@ 1995 15.96 12.77 | 3FL10-1200] 
Control, and Instrumentation 24.0 | 50@48 10 @ 2.4 MT1104-ND@ 23.25 18.60 ——-14.88_| PF24-10 
: : 25 | 63@04 | 126@02 | MT1105-ND@ 9.48 7.58 6.07 | 3FL12-200 
Split Bobbin: 6.0 | 63@09 |126@0.45 | MT1106-ND® 10.85 8.68 6.95 | 3FL12-475 
* Primaries and secondaries wound side by side 12.0 6.3 @ 1.9 12.6 @ 0.95 MT1107-ND® 19.95 15.96 12.77 | 3FL12-950 
¢ High isolation for low leakage applications 1,500Vrms (Pri: 24.0 6.3 @ 3.8 12.6 @ 1.9 MT1108-ND@ 23.25 18.60 14.88 _| PF24-12 
Sec) Dielectric withstand 2.5 8@03 16@0.15 | MT1109-ND@ 948 7.58 6.07 | 3FL16-150 
é pe ete ae . 6.0 8@07 16@0.35 | MT1110-ND@ 1083 866 6.93 | 3FL16-350 
+ Low capacity coupling minimizes line noise and false 12.0 8@15 | 16@075 | MT1111-ND@ 19.95 15.96 _12.77_| 3FL16-700 
triggering. = A» 25 | 10@0.25 |20@0.125 | MT1113-ND@ 9.48 7.58 6.07 | 3FL20-125 
* Hum-bucking semi-toroidal construction q a 1 6.0 10 @0.6 20 @0.3 MT1114-ND® = 10.88 8.70 6.96 | 3FL20-300 
dceaiaati 5 P t bao | io@24 | 20012 | MMGNDS 1843 14741100 | PR24-20— 
*Dual primaries. 115/280V, S0/60H2 Y 25 | 12@02 | 24@01 | MTi117-ND® 948 7.58 6.07 |3FL24-100 
6.0 12@05 | 24@0.25 | MT1118-ND@ 10.85 868 6.95 | 3FL24-250 
’ 12.0 12@ 1.0 24@0.5 | MT1119-ND 19.95 15.96 12.77 | 3FL24-500 
UL 506 File #£145619, E7978: CSA22,2 No. 66 
@ TAR 20°C insulation System, Fev Ee20s7 QB ries ca1s83 240 | 12@20 | 24@1.0 | MT1120-ND@ 18.38 14.70 11.76 _| PF24-24 
25 | 15@017 |30@0.08 | MT1121-ND@ 948 7.58 6.07 | 3FL30-85 
6.0 15@0.4 30@0.2 | MT1122-ND@ 1120 896 7.17 | 3FL30-200 
12.0 15 @08 30@0.4 | MT1123ND@ 19.95 15.96 12.77 | 3FL30-400 
Bi De 24.0 15 @16 30@0.8 | MT1124-ND 18.38 14.70 11.76 _| PF24-30 
Bo ry 25 | 17@015 | 34@.075 | MT1125-ND@ 9.48 7.58 6.07 | 3FL34-75 
face ier 6.0 | 17@034 | 34@0.17 | MT1126-ND@ 10.83 866 6.93 | 3FL34-170 
SFuEE J Pee is : 7 saree + 12.0 17@0.7 | 34@0.35 | MT1127-ND@ 19.95 15.96 12.77 | 3FL34-340 
Single Output| | :220. 907 ope 250 240 | 17@14 | 34@0.7 | MT1128-ND@ 18.38 14.70 11.76 | PF24-34 
Secondary (6.35) Secondary (6.35) 
REF. REE. o D||G_, 
——— w ——+| |< yy ——+| VA Sec. #1 Sec. #2 Price Each* Tamura 
SereA a eeanenen Fig.| (Size) | vCT@A | VCT@A 1 10 25 | PartNo. 
PFT Series — Up to 4 Outputs 
va Dimensions - Inch Weight 6.0 | 175@.155 | 315@.065 | MT1129ND@f 1145 916 7.33] PFT6-32 
6.0 | 17.5 @.155 | 37.5@.060| MT1130-NDt 1148 9.18 7.35 | PFT6-38 
(Size)| ok Ww iH ii id Bly C | 9= (Gram) > | 120 | 16@.36 | 28@.187 | MT1132-NDet 24.23 1938 15.51 | PFT12-28 
2.5 1.87 1.56 0.65 16 375 = 187 | 5 (141.75) 120 | 16@.36 | 35@.150 | MT1131-ND@t 21.88 17.50 14.00 | PFT12-35 
24.0 | 16@.72 | 28@.375 | MT1134-ND@t 24.25 19.40 15.52 | PFT24-28 
6 1.87 1.56 0.85 1.6 375 _ -187 7 (198.44) 24.0 16 @ .72 35 @ .300 MT1133-ND@t 24.25 19.40 15.52 | PFT24-35 
12 2.5 2.0 1.065 2.0 -500 = 250 | 11 (311.84) | Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on nominal input 
2A 2.87 225 1.25 19 530 600 300 15 (425.24) = Rens compliant i Intended for use as a regulated power supply transformer, Example: 5VDC, 


B1*: For PF24 Series only. 


* Call for price on quantities of 50 or more 
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me, 
TAAAY2A Telephone Coupling Transformers 


UL1950 3rd Edition Safety Approval: 


(Additional Safety Agency approvals may apply, UL60950/EN60950, see data sheet for qualifications): This 
product meets the UL 1950 standard in telecom agency safety ratings, this implies that they meet new 
creepage and clearance distance requirements of the telecommunication industry and safety agencies. .7AL 


UL #E208555 
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UL 1459 Safety Approval: 


FFC part 68, File #138028 


Note: Drawings show maximum number of pins, actual parts may have fewer pins 


Schematics 
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UL1459 is a trusted safety standard for interconnecting data/ voice communication lines and other isolation 
designs. * Frequency Response: 300 ~ 3,500Hz +0.5dB * Impedance Matching: +10% "AX UL1459, 


Dimensions 
Inch (mm): 
D 
MT4139-ND | 69 61 55 
.75 (19.05) (TTC-167) | (17.5) (15.5) (14.0) 
ia és MT4140-ND | 51 53 42 
55 (13.97) ...45 (11.43) (TTC-170) — | (13.0) (13.4) (10.7) 
-187 (4.75) 
Impedance (0) IDC Bias Insertion Pinout Dielectric Strength Digi-Key Price Each Tamura 
Fig.| Primary Secondary (mA) Loss (dB)0 | Schematic Primary Secondary Vrms (Pri./Sec.) Part No. 1 10 25 Part No. 
UL1950 3rd Edition Safety Approval 
i 600 600 0 1.50 A 14-3 4-64 1,875 MT7207-ND 4.55 3.64 2.92 TTC-5017 
2 600 600 0 1.00 A 1-34 44-6 1,875 MT7213-ND 6.10 4.88 3.91 TTC-5029 
3 600 301 65 3.75 A 14-2 3-44 1,875 MT7236-ND 3.50 2.80 2.24 TTC-5020 
4 10K 10K 0 0.888 A 14-3 4-64 1,875 MT7215CT-NDt 3.84 3.54 2.95 TTC-5033 
UL1459 Safety Approval 
5 600 600 0 1.0 A 1-34 4-64 1,500 MT4112-ND 6.63 5.30 4.24 T1104 
600 600 0 1.2 A 1-3 4-64 1,500 MT4133-ND 6.75 5.40 4.32 TTC-02 
600 600 90 2.0 A 1-34 4-64 1,500 MT4134-ND$ 5.70 4.56 3.65 TTC-105 
6 600 600CT 90 2.0 B 1-3 4-5CT-6A 1,500 MT4135-ND$ 5.20 4.16 3.33 TTC-105-1 
600CT 600CT 0 1.2 Cc 1A-2CT-3 4A-5CT-6 1,500 MT4136-ND 6.08 4.86 3.89 TTC-108 
7 600 470 100 2.5 A 1-2A 34-4 1,500 MT4123-ND 3.43 2.74 2.20 TTC-264 
8 10K 10K 0 1.4 A 1-34 4-64 1,000 MT4139-ND$ 6.15 4.92 3.94 TTC-167 
600 600 0 1.7 A 1-34 4-64 1,500 MT4140-ND$ 6.65 5.32 4.26 TTC-170 
¢ Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, 0dBm and 1kHz A Denotes start of a winding + Cut Tape § Insertion Loss is tested @ 2KHz + Has a 4-pin configuration 
Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 
Specifications: * Operating Frequency: Matching Max 
Gey etueney Papas Impedance Primary §| Power @ Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Max. « Withstand vane Se enone (few Primary : Secondary (maDC) | 300Hz (mW) Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 
CeAalc sda meet aR eneeace datasheet) 200KCT : 1kKCT 0.00 10 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4143-ND@ 13.88 11.10 8.88 | MET-01 
* FCG Part 68 Models available 25KCT : 1kCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND@ 14.15 11.32 9.06 | MET-05 
1OkKCT : 10 kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND® 13.28 10.62 8.50 MET-09 
10kCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND® 13.38 10.70 8.56 MET-11 
10kCT : SOOCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND@ 13.88 11.10 8.88 MET-17 
1.6kCT : 3.2 2.50 65 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND® 11.70 9.36 7.49 MET-23 
1k: 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND® 10.70 8.56 6.85 MET-28 
900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND 12.55 10.04 8.04 MET-29 
600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-ND@ 12.65 10.12 8.10 MET-31 
600 : 6OOCTT 3.00 50 t=2 3-4/5-6 MT4151-ND® 12.15 9.72 7.78 MET-32 
39 600CT : 8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND® 11.58 9.26 7.41 MET-35 
(51) [ (10) 500 : SOOCTT 3.00 50 t2 3-4/5-6 MT4154-ND 9.78 8.81 7.83 MET-38 
: ZL 500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND® 10.88 8.70 6.96 MET-39 
ie 150:12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 11.53 9.22 7.38 MET-42 
.300 je 600 : 600 3.00 1-3 MT4110-ND 11.00 8.80 7.04 MET-46 
(7.62) >A 400 600 : 600CT 3.00 1-2 MT4152-ND@A 12.50 10.00 8.00 | MET-59 
(2.54) MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Can MT4157-ND@ 7.25 5.80 4.64 METC-99 
Pin configurations vary, see datasheet @ RoHS Compliant + CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. A Has special pinout +§ PRI maDC-Primary maximum 


rated unbalanced current in milli-amps, DC. 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: * Average Power Rating (40°C Rise): 500mW «* Dissipation Rating: 150mW » Peak Pulse Voltage: 100V * Dielectric Strength: DCS500V 1 


minute ¢ Insulation Resistance: DC500V 10000MO minimum 


Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio 

Inductance | ET Product Time (+5%) Digi-Key Price Each Tamura 

mH (min.) | VpS(min.) | ns (max.) Primary Secondary | Tertiary | Pri: Sec: Ter | PartNo. 1 10 25 Part No. 
4.50 25.0 10.5 1,2 3,4 5,6 MT4201-ND® 9.35 7.48 5.99 | G500 
0.50 8.5 5.3 1,2 3,4 5,6 MT4203-ND 13.53 10.82 8.66 | G502 
0.20 5.0 4.2 1,2 3,4 5,6 MT4204-ND@ 6.48 5.18 4.15 | G503 
0.05 5.2 5.6 1,2 3,4 5,6 MT4205-ND 4.63 3.70 2.96 | G504 
5.00 25.0 16.0 1,2 3,4 5,6 MT4210-ND®@ 12.58 10.06 8.05 | G505 
1.60 16.0 11.0 1,2 3,4 5,6 MT4211-ND@ 10.03 8.02 6.42 | G506 
0.40 8.5 5.6 1,2 3,4 5,6 MT4212-ND@ 7.43 5.94 4.76 | G507 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4207-ND® 6.80 5.44 4.36 | G508 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4208-ND@ 6.35 5.08 4.07 | G509 
2.00 16.0 11.0 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4213-ND® 7.55 6.04 4.84 | G512 
1.20 10.0 5.3 12 3,4 5,6 MT4206-ND@ = 7.75 6.20 4.96 | G513 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4214-ND 6.70 5.36 4.29 | G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 _ MT4209-ND 13.53 10.82 8.66 | G516 


RoHS Compliant 


White Dot(#1) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ens Wall Mount Transformers 2.1mm 1.D. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


Specifications: « Cord Length: 1830mm (6ft) Minimum » Output Receptacle: 2.1mm |.D. x 5.5mm O.D. x 12.50mm Barrel length, Right Angle 
(molded) Female Barrel Connector/Nickel Plated * Load Regulation: See detailed spec on web page ° Electrical Specifications: Input 120VAC, 
60Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 30°C * Storage Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 0 to 95% without condensation * Withstand 


Voltage: 1240Vrms @input to output * Safety Approval: UL 1310 (Class 2 Power units) and CSA No. 223 File No. E218172 »* CEC: Not Compliant. 


Size Dimensions — Inch (mm) Tamura 
Code A B c Series 
DC Polarity 1 1.398 +0.039 (35.50 +1.0) 2.50 +0.039 (63.50 +1.0) 1.575 +0.039 (40.00 +1.0) 212AS 
©O---® 2 1.69 40.039 (43.00 +1.0) 2.756 +0.039 (70.00 +1.0) 1.811 40.039 (46.00 +1.0) 318AS 
Barrel Cent 3 1.83 40.039 (46.50 +1.0) 2.835 +0.039 (72.00 +1.0) 2.047 +0.039 (52.00 +1.0) 420AS 
arre enter. 4 2.067 +0.039 (52.50 +1.0) 3.58 +0.039 (91.00 +1.0) 2.28 +0.039 (58.00 +1.0) 830AS 
5 2.441 +0.039 (62.00 +1.0) 4.055 +0.039 (103.00 +1.0) 2.411 40.039 (62.00 +1.0) 835AS 
Size Voltage Current Digi-Key Price Each Tamura Size Voltage Current Digi-Key Price Each Tamura 
Code Ratings Rating Part No. i 10 25) 100 Part No. Code Rating Rating Part No. 1 10 25 100 Part No. 
AC Output DC Output 
3 750mA MT7119-ND@ 7.33 5.86 4.69 3.96 | 420AS12075 i 4.5VDC 250mA MT7135-ND 5.15 4.12 3.30 2.79 | 212AS04025 
12VAC 
5 1.54 | MT7120-ND@ 1258 10.06 8.05 6.80 | 8354812150 1 gvoc. «(| 125m BAS BNO. 828, weTT” | elensdeole 
3 600mA MT7143-ND@ 8.18 6.54 5.24 4.42 | 420AS09060 
1 16vAC 100mA MT7121-ND 5.05 4.04 3.24 2.73 | 212AS16010 
3 500mA MT7147-ND@ 7.88 6.30 5.04 4.26 | 420AS12050 
2 300mA MT7122-ND 6.08 4.86 3.89 3.29 | 318AS16030 12VDC 
4 800mA MT7165-ND® 10.65 8.52 6.82 5.76 | 830AS12080 
1 75mA MT7125-ND 5.05 4.04 3.24 2.73 | 212AS20007 
20VAC 4 15VDC 700mA MT7167-ND® 10.73 8.58 6.87 5.80 | 830AS15070 
2 225mA MT7126-ND 6.13 4.90 3.92 3.31 318AS20022 
1 18VDC 60mA MT7153-ND 5.10 4.08 3.27. 2.76 | 212AS18006 
5 24VAC 750mA MT7132-ND® 12.20 9.76 7.81 6.59 | 835AS24075 
Note: Output voltage shown is at full load current. | ROHS Compliant 


vA @ CE 


Dual Winding Connection Possibilities 


Pulse’ Encapsulated Power Transformers 


A TECHNITROL COMPANY 


Encapsulated transformers have added advantages 
over non-encapsulated transformers. Reduced winding 
temperature differential due to heat transfer capability 
of the epoxy. Have a greater VA to Volume ratio which 
results in cooler and/or smaller transformers. Increased i 
insulation reliability due to use of epoxy in place of tape/ 
paper insulation. Encapsulation also increases shock/ 
vibration and humidity/moisture resistance of the part. 
Electrical Parameters: * Temperature: 70°C »* Short 
Circuit Proof (unless otherwise noted) * Hi-Pot tested: 4KV 
primary to secondary »* Frequency: 50/60Hz 


230 V Input 115 V Input 


Additional Agency Approvals (See chart below) 


Parallel Connection 


Series Connection 


Secondary 
Voltage Ratings 
Primary Parallel Series Additional Dimensions 
Voltage Connection Connection Agency Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. VA (VAC) (VAC @ mA) (VAC @ mA) Approvals Ee WwW H Part No. a 10 25 Part No. 
Single Primary / Single Secondary 
al 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1000-ND 3.94 2.72 2.45 BV020-5470.0 
ll 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1004-ND 3.24 2.16 2.00 BV020-5411.0 
al 0.50 115 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1013-ND 3.83 2.64 2.38 BV020-5370.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1025-5-ND 3.04 2.06 1.87 BV030-7221.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1030-5-ND 3.18 2.12 1.97 BV030-7151.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1035-5-ND* 3.54 2.44 2.20 BV030-7329.0 
2 2.8 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1040-5-ND* 4.26 2.94 2.65 BV030-7597.0 
1 0.35 115 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1005-ND 3.24 2.16 2.00 BV020-5413.0 
ft 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1014-ND 3.83 2.64 2.38 BV020-5372.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1028-5-ND 3.15 2.10 1.95 BV030-7258.0 
2 1.5 115 12 @ 125 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1031-5-ND 3.18 2.12 1.97 BV030-7136.0 
1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1006-ND 3.24 2.16 2.00 BV020-5416.0 
1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1002-ND 4.48 3.12 2.80 BV020-5480.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1010-ND 3.86 2.66 2.40 BV020-5423.0 
al 0.50 230 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1019-ND 4.20 2.93 2.70 BV020-5382.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1027-5-ND 3.15 2.10 1.95 BV030-7233.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1032-5-ND 3.15 2.10 1.95 BV030-7162.0 
2 2.8 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1042-5-ND* 4.31 3.01 2.78 BV030-7585.0 
tt 0.08 230 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1003-ND 4.48 3.12 2.80 BV020-5482.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1011-ND 3.86 2.66 2.40 BV020-5425.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1020-ND 4.20 2.93 2.70 BV020-5384.0 
2 1 12 @ 84 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1026-5-ND 3.15 2.10 1.95 BV030-7234.0 
2 1.2 230 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1029-5-ND 3.27. 2.18 2.02 BV030-7270.0 
2 2.3 12 @ 192 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1036-5-ND* 3.57 2.46 2.22 BV030-7342.0 
2 5 18 @ 278 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1044-ND* 6.32 4.62 4.21 BV042-5199.0 
1 0.35 230 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1012-ND 3.86 2.66 2.40 BV020-5428.0 
2 2.3 24 @ 96 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1037-5-ND* 3.57 2.46 2.22 BV030-7345.0 
Single Primary / Dual Secondary 

1 0.35 115 6 @ 58.0 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1007-ND 3.63 2.50 2.25 BV020-5417.0 
0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1016-ND 4.15 2.86 2.58 BV020-5376.0 

1 0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1022-ND 4.54 3.16 2.84 BV020-5388.0 
2 2.3 230 9 @ 256 18 @ 128 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1039-5-ND* 3.92 2.70 2.43 BV030-7347.0 
1 0.50 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1023-ND 4.54 3.16 2.84 BV020-5390.0 
1 0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1024-ND 4.81 3.42 3.07 BV020-5393.0 

Dual Primary / Dual Secondary 

3 10 115/230 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 1.10 (28) 567-1049-ND*t 12.71 9.78 9.21 BV030-7079.0 
30 15 @ 2A 30 @1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1053-ND* + 20.24 16.50 15.49 BV039-5311.0 


* Not Short Circuit Proof t+ Temperature rating is 40°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOROIDAL POWER PRODUCTS Transformer UL File #£122978 PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced —_1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads, 


Tn AVECO “Mini” Toroidal ww _| Toroidal Transformer 


Wire Leaded 115/230VAC, 50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced “standby” current and reduced weight. “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 
* Safety standard certification (UL 506) * UL certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V formation. 35-50VA - M9 through nee. : 
between primary and secondary * Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, —s 
Ambient operating temperature: 60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105°C) and E138299) » VDE 0805, IEC 950, EN 60950 »* UL and VDE T 
meets all requirements of Class E (125°C). certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V between 208 
i 7 rimary and secondary (VDEO0550) »* Maximum ambient temperature 
ae psrareatyiieaiy ik of 60°C for LEVADOVA, 40°C for 26VA and GOVA models - 
© ®: Recognized for insulation Class A (105°C) and et alp {P08 
Black fea meets all requirements of Class E (125°C). RNY Bo Wenedtezatee ee | 
Red = - Brown — 2.54 Bottom View 
oi | | Dimensions Pin Max. Secondary Range 
Mioiet Blue (Pin Length 5mm)| Pattern | Weight | Reg. Excitation| 230V Reg. 230V 
Power LxWxH XY | Total |AV/Sec| At | Eff. | Current | Fuse* AV/Sec) At | Eff. | Fuse* 
Dimensions | Weight | Re No | 230v ee “ae ac be wae iain fe ee 
Power | OD xIDxH Total | avisec | at | eft. | Load | Fuse avisee | at | ett. | Fuse* 16 |39.6x30.6x185| 35.56 | 82 | 29 | 10|77| 10 | 32 |20| 60 |30|60/ 32 
VA mm g % °C | % | mA | mA | VA % | °C | % | mA 3.2 | 44.7x44.7x 19.5] 40.64 | 110 43 | 20 | 70 15 32 |3.7| 80 | 40] 50 | 50 
GSE SORA TOL [i SU 5.0 [497x497x195| 45.72| 144 | 40 |29/68| 20 | 50 [55] 80 |40| 50 | 63 
ae at . is . v3 2. a a a ve 2 # zt “ * * 7.0 | 49.7x49.7 x 23.1) 45.72 | 174 34 | 25) 74 3.0 63 |7.5| 70 | 40/60} 80 
7.0 47.0x6.0x 21.5 145 34 25 | 74 3 63 175 70 |40/ 60! 80 10.0 | 55.0x 55.0 x 26.0) 50.80 | 252 20 | 24} 82 3.0 80 {12.0} 60 | 45 | 60 | 100 
10.0 53.5 x 6.8 x 23.5 216 20 24 | 82 3 80 | 12 60 | 45 | 60 | 100 15.0 | 60.0 x 60.0 x 26.3} 55.88 | 304 23 | 27 | 80 4.0 100 |16.0/ 60 |40| 65 | 125 
15.0 57.5 x 7.0 x 24.0 262 23 27 | 81 4 100 | 16 60 | 40 | 65 | 125 25.0 |60.0x60.0x37.5| 55.88 | 435 19 | 28/ 83 5.0 160. We] ao 2 | ete ces 
ay BO BES 3 ae 3 #4 2 68 — 35.0 |72.0x72.0x37.5| 66.04| 525 | 177 |31|81| 70 | 200 |—| — |—/—| — 
50.0 | 78.0x22.5x 35.0 670 15.5 30 | 86 8 315. | — Se ja 50.0 | 82.4 x 82.4x 37.5} 76.02 | 685 | 15.5 | 30) 86 8.0 316 |} —| — |-—|-—|] -— 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power| Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco Power | Parallel Series | Digi-Key Price Each Amveco 
VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 | Part No. VA VAC@A VCT @A | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
7 @ .228 14 @ 114 TE62000-ND® 21.65 19.24 16.84 15.40 | 62000 7 @ .228 14 @ 114 | TE70000-ND@ 16.13 14.34 12.55 11.48 | 70000 
9 @ 178 18 @ .089 TE62001-ND® 21.65 19.24 16.84 15.40] 62001 9 @ 178 18 @ .089 | TE70001-ND® 14.90 13.24 11.59 10.60 | 70001 
16 12 @ 134 24 @ .067 TE62002-ND® 18.34 16.30 14.27 13.04] 62002 16 12 @ .134 24 @ .067 | TE70002-ND@ 14.18 12.60 11.03 10.08 | 70002 
. 15 @ 106 30 @ .053 TE62003-ND 21.65 19.24 16.84 15.40] 62003 15 @ .106 30 @ .053 | TE70003-ND® 16.13 14.34 12.55 11.48 | 70003 
18 @ .088 36 @ .044 TE62004-ND 21.65 19.24 16.84 15.40] 62004 18 @ .088 36 @ .044 | TE70004-ND 14.90 13.24 11.59 10.60 | 70004 
22 @ 072 44 @ .036 TE62005-ND 21.65 19.24 16.84 15.40] 62005 22 @ .072 44 @ .036 | TE70005-ND® 14.18 12.60 11.03 10.08 | 70005 
7 @ 458 14 @ .229 TE62010-ND® 21.42 19.04 16.66 15.24] 62010 7 @ .458 14 @ .229 | TE70010-ND@ 17.24 15.32 13.41 12.26 | 70010 
9 @ 356 18 @ 178 TE62011-ND 21.42 19.04 16.66 15.24] 62011 9 @ 356 18 @ 178 | TE70011-ND 16.11 14.32 12.53 11.46 | 70011 
32 12 @ .266 24 @ 133 TE62012-ND 21.42 19.04 16.66 15.24] 62012 3.2 12 @ .266 24 @ 133 | TE70012-ND 15.84 14.08 12.32 11.27 | 70012 
. 15 @ 214 30 @ .107 TE62013-ND 21.42 19.04 16.66 15.24] 62013 15 @ .214 30 @ .107 | TE70013-ND 17.44 15.50 13.57 12.40 | 70013 
18 @ .178 36 @ .089 TE62014-ND® 21.42 19.04 16.66 15.24] 62014 18 @ .178 36 @ .089 | TE70014-ND@ 15.84 14.08 12.32 11.27 | 70014 
22 @ 146 44 @ .073 TE62015-ND 21.42 19.04 16.66 15.24] 62015 22 @ .146 44 @ .073 | TE70015-ND® 15.84 14.08 12.32 11.27 | 70015 
7@ 714 14 @ .357 TE62020-ND@ 21.92 19.48 17.05 15.59] 62020 7@.714 14 @ .357 | TE70020-ND® 16.43 14.60 12.78 11.68 | 70020 
9 @ .556 18 @ .278 TE62021-ND® 21.92 19.48 17.05 15.59] 62021 9 @ 556 18 @ .278 | TE70021-ND@ 16.43 1460 12.78 11.68 | 70021 
5.0 12 @ 416 24 @ .208 TE62022-ND@ 21.92 19.48 17.05 15.59] 62022 5.0 12 @ 416 24 @ .208 | TE70022-ND 16.43 1460 12.78 11.68 | 70022 
15 @ 334 30 @ .167 TE62023-ND 21.92 19.48 17.05 15.59] 62023 15 @ .334 30 @ .167 | TE70023-ND 18.02 16.02 14.02 12.82 | 70023 
18 @ .278 36 @ .139 TE62024-ND® 21.92 19.48 17.05 15.59] 62024 18 @ .278 36 @ .139 | TE70024-ND 16.43 1460 12.78 11.68 | 70024 
22 @ .228 44 @ 114 TE62025-ND 21.92 19.48 17.05 15.59] 62025 22 @ .228 44 @ 114 | TE70025-ND 16.43 1460 12.78 11.68 | 70025 
7@1.0 14 @ .500 TE62030-ND 22.77 20.24 17.71 16.20 | 62030 7@10 14 @ .500 | TE70030-ND® 17.51 15.56 13.62 12.45 | 70030 
9 @ 778 18 @ .389 TE62031-ND® 22.77 20.24 17.71 16.20 | 62031 9 @ 778 18 @ .389 | TE70031-ND 16.65 1480 12.95 11.84 | 70031 
70 12 @ 584 24 @ .292 TE62032-ND@ 22.77 20.24 17.71 16.20] 62032 70 12 @ 584 24 @ .292 | TE70032-ND® 17.51 15.56 13.62 12.45 | 70032 
: 15 @ .466 30 @ .233 TE62033-ND® 22.77 20.24 17.71 16.20 | 62033 15 @ 466 30 @ .233 | TE70033-ND® 17.51 15.56 13.62 12.45 | 70033 
18 @ .388 36 @ 194 TE62034-ND® 22.77 20.24 17.71 16.20] 62034 18 @ .388 36 @ .194 | TE70034-ND® 17.51 15.56 13.62 12.45 | 70034 
22 @ 318 44 @ 159 TE62035-ND 22.77 20.24 17.71 16.20] 62035 22 @ 318 44 @ .159 | TE70035-ND 20.54 18.26 15.98 14.61 | 70035 
7 @ 1.428 14 @ 714 TE62040-ND® 25.79 22.92 20.06 18.34| 62040 7 @ 1.428 14 @ .714 | TE70040-ND@ 19.58 17.40 15.23 13.92 | 70040 
9 @ 1.112 18 @ .556 TE62041-ND® 25.79 22.92 20.06 18.34] 62041 9@1.112 18 @ 556 | TE70041-ND® 19.58 17.40 15.23 13.92 | 70041 
10.0 12 @ 834 24 @ 417 TE62042-ND@ 25.79 22.92 20.06 18.34| 62042 10.0 12 @ .834 24 @ .417 | TE70042-ND@ 19.58 17.40 15.23 13.92 | 70042 
15 @ 666 30 @ .333 TE62043-ND® 25.79 22.92 20.06 18.34] 62043 15 @ .666 30 @ .333 | TE70043-ND® 20.54 18.26 15.98 14.61 | 70043 
18 @ .556 36 @ .278 TE62044-ND 25.79 22.92 20.06 18.34] 62044 18 @ .556 36 @ .278 | TE70044-ND@ 19.58 17.40 15.23 13.92 | 70044 
22 @ .454 44 @ .227 TE62045-ND 25.79 22.92 20.06 18.34| 62045 22 @ 454 44 @ .227 | TE70045-ND 20.54 18.26 15.98 14.61 | 70045 
7 @ 2.142 14@ 1.071 | TE62050-ND® 27.61 24.54 21.48 19.64| 62050 7 @ 2.142 | 14 @ 1.071 | TE70050-ND@ 23.60 20.98 18.36 16.79 | 70050 
9 @ 1.666 18 @ .833 TE62051-ND® 27.61 24.54 21.48 19.64} 62051 9 @ 1.666 18 @ .833 | TE70051-ND® 22.48 19.98 17.49 15.99 | 70051 
15.0 12 @ 1.250 24 @ 625 TE62052-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64| 62052 15.0 12 @ 1.250 | 24 @ 625 | TE70052-ND@ 22.48 19.98 17.49 15.99 | 70052 
15 @ 1.000 30 @ .500 TE62053-ND® 27.61 24.54 21.48 19.64| 62053 15 @ 1.000 | 30 @ .500 | TE70053-ND® 21.42 19.04 16.66 15.24 | 70053 
18 @ .834 36 @ 417 TE62054-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64| 62054 18 @ .834 36 @ .417 | TE70054-ND 21.42 19.04 16.66 15.24 | 70054 
22 @ 682 44 @ 341 TE62055-ND 27.61 24.54 21.48 19.64 | 62055 22 @ 682 44 @ 341 | TE70055-ND 22.48 19.98 17.49 15.99 | 70055 
7 @ 3.570 14 @ 1.785 | TE62060-ND 29.48 26.20 22.93 20.96 | 62060 7 @ 3.570 | 14 @ 1.785 | TE70060-ND® 26.12 23.22 20.32 18.58 | 70060 
9 @ 2.754 18 @ 1.377 | TE62061-ND 29.48 26.20 22.93 20.96] 62061 9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE70061-ND@ 26.12 23.22 20.32 18.58 | 70061 
25.0 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE62062-ND 29.48 26.20 22.93 20.96 | 62062 25.0 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE70062-ND 24.93 22.16 19.39 17.73 | 70062 
15 @ 1.664 30 @ .832 TE62063-ND® 29.48 26.20 22.93 20.96 | 62063 15 @ 1.664 | 30 @ .832 | TE70063-ND@ 24.93 22.16 19.39 17.73 | 70063 
18 @ 1.388 36 @ .694 TE62064-ND@ 29.48 26.20 22.93 20.96 | 62064 18 @ 1.388 | 36 @ .694 | TE70064-ND® 26.12 23.22 20.32 18.58 | 70064 
22 @ 1.136 44 @ 568 TE62065-ND@ 29.48 26.20 22.93 20.96 | 62065 22 @ 1.136 | 44 @ .568 | TE70065-ND@ 26.12 23.22 20.32 18.58 | 70065 
7 @ 5.000 14 @ 2.500 | TE62070-ND 34.07 30.28 26.50 24.23 | 62070 7@5.000 | 14 @ 2.500 | TE70070-ND® 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70070 
9 @ 3.888 18 @ 1.944 | TE62071-ND 34.07 30.28 26.50 24.23 | 62071 9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE70071-ND 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70071 
35.0 12 @2.916 | 24@1.458 | TE62072-ND® 34.07 30.28 26.50 24.23] 62072 35.0 12 @ 2.916 | 24 @ 1.458 | TE70072-ND 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70072 
15 @ 2.332 | 30@1.166 | TE62073-ND® 34.07 30.28 26.50 24.23] 62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE70073-ND@ 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70073 
18 @ 1.944 36 @ .972 TE62074-ND 34.07 30.28 26.50 24.23] 62074 18 @ 1.944 | 36 @ .972 | TE70074-ND 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70074 
22 @ 1.590 44 @ 795 TE62075-ND@ 37.44 33.28 29.12 26.63 | 62075 22 @ 1.590 | 44 @ .795 | TE70075-ND@ 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70075 
7 @ 7.142 14 @ 3.571 | TE62080-ND 41.24 36.66 32.08 29.33 | 62080 7 @7.142 | 14 @ 3.571 | TE70080-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70080 
9 @ 5.554 18 @2.777 | TE62081-ND®@ 41.24 36.66 32.08 29.33 | 62081 9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 | TE70081-ND® 44.84 39.86 34.88 31.89 | 70081 
50.0 12 @ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE62082-ND 41.24 36.66 32.08 29.33 | 62082 50.0 12 @ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE70082-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70082 
15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE62083-ND® 41.24 36.66 32.08 29.33 | 62083 15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE70083-ND® 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70083 
18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE62084-ND® 41.24 36.66 32.08 29.33 | 62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE70084-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70084 
22 @ 2.272 | 44@1.136 | TE62085-ND® 41.24 36.66 32.08 29.33 | 62085 22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 | TE70085-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70085 
Note: To obtain output voltage, load current must be met. | # RoHS Compliant Note: To obtain output voltage, load current must be met. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2369 


1 AMVECQ Medical Grade Power and [fats = 
7 Metal disk 
TOROIDAL POWER PRODUCTS 2) Features: = 
Isolation Transformers * Lifetime warranty * Quad Primaries: 100V, 120V, Rubber gasket 
220V, 240V ~ 50/60Hz * Mounting hardware: metal 
Nominal | Secondary Secondary disk, (2) rubber gaskets (100VA - 750VA); potted Mounting Hardware 
oe é center, (1) foam gasket (1000VA ~ 3000VA) * UL \\) varies with VA rating. 
Power Current @ Current @ Digi-Key Price Each Amveco 544, UL 2601, IEC 601, CSA 22.2 No. 601.1 © 10" - (See Features) 
VA | 120VAC (A) | 240VAC (A) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. color coded wire leads 
230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 155.57 130.41 128.12 121.26 | MTO230DS Nominal Diameter x Rue nee 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 181.83 152.42 147.07 141.73 | MTO400DS Power Thickness Weight 
600 5.00 2.50 TEO600DS-ND 201.09 173.67 167.58 161.48 | MTO600DS (va) (in) (tb.) ovBlack__ | _Green gy 
Primary 1 wit 
750 6.25 3.12 TEO750DS-ND 195.64 168.97 163.04 157.11 | MTO750DS . 46x ad = “oo Browne Seedy 
55x25 
1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 221.96 190.64 183.83 177.03 | MT1000DS 7 t20v Bed Brown oy 
600 6.2x 3.1 13 ov. Orange * Secondary 2 
1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 315.46 276.03 261.24 251.38 | MT1500DS 750 66x34 14 Primary 2 witap IUe tpgy 
3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 402.24 356.83 337.37 324.39 | MT3000DS 1000 6.9x3.5 20 100V rion 
jue 
5 = : p ' ; a 1500 8.2x 4.0 28 120V) 
Note: Multiple primaries must be connected in series or parallel. If assistance is needed, please contact Digi-Key 3000 10.0x43 47 Green/Yellow 
Technical department for additional hook-up information. pubsed Shield 0.005 thick 
AL CR Nominal Secondary Ratings 
Tra n sfo rm ers * @ Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
Features: VA VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
* Lifetime warranty °° 2 x 117V/50-60Hz Metal disk 9 @ 10.6 18 @ 5.30 TE50952009-ND@ 74.79 62.33 59.21 58.17 | AA50952-009 
plimaries . "©! Clase (10570): © Disk oe a 12 @ 7.80 24@3.90 | TE50952012-ND®@ 77.69 64.74 61.51 60.43 | AA50952-012 
mounting hardware: metal disk, (2) rubber 2 a a zi = = 
gaskets * 10" color coded wire leads Rubber gasket 18 @ 7.80 36 @ 3.90 TE51402018-ND 77.92 64.94 61.69 60.61 | AA51402-018 
140 24 @ 5.80 48 @ 2.90 TE51402024-ND@ 82.44 68.70 65.27 64.12 | AA51402-024 
ov Brown Green 117 @ 1.20 234 @ 0.60 7E51402117-ND 80.26 68.79 64.21 61.92 | AA51402-117 
paar f eeconeey 240 15 @ 16.00 30 @ 8.00 TE52402015-ND@ 94.43 80.94 75.55 72.85 | AA52402-015 
1c 1e 
AN Grange Bawa 15 @ 20.00 30 @ 10.00 TE53002015-ND 102.18 87.59 81.75 ~—-80.29_ | AA53002-015 
ov mae o 300 24 @ 12.40 48 @ 6.20 TE53002024-ND@ 101.96 87.39 81.57 80.11 | AA53002-024 
Veliod Secondary 2 Rubber gasket 117@260  234@1.30 | TE53002117-ND 103.71 88.89 85.93 80.01 | AA53002-117 
117V 
és6 30 @ 15.40 60 @ 7.70 TE54602030-ND 133.64 112.02 108.15 104.29 | AA54602-030 
117 @ 4.00 234 @ 2.00 TE54602117-ND 137.40 115.16 111.19 107.22 | AA54602-117 
Nominal Diameter x 
Power Thickness Weight Mounting 24 @ 26.00 48 @ 13.00 TE56252024-ND@ 149.23 125.08 120.77 116.46 | AA56252-024 
VA (In.) (Ib.) Hole Size 625 30 @ 20.80 60 @ 10.40 TE56252030-ND@ 155.82 130.61 126.10 121.60 | AA5S6252-030 
05 39x15 22 774" 117 @ 5.40 234 @ 2.70 TE56252117-ND@ 231.75 194.25 187.55 180.85 | AA56252-117 
140 3.9x1.9 3 1/4" 
240 45x21 48 4/4" 800 24 @ 33.40 48 @ 16.70 TE58002024-ND 180.90 154.30 148.98 141.00 | AA58002-024 
300 46x26 5.7 1/4" 24 @ 41.20 48 @ 20.60 TE59902024-ND@ 199.75 170.38 164.50 155.69 | AA59902-024 
ee oe : ae ies Vas 990 55@18.00  110@9.00 | TE59902055-ND@ 194.75 166.12 160.39 151.80 | AA59902-055 
800 64x27 123 5/16" 117 @ 8.40 234 @ 4.20 TE59902117-ND@ 171.07 143.40 140.89 133.34 | AA59902-117 
990 6.5 x 3.0 15.2 5/16 RoHS Compliant 
HAMMOND ‘ ‘ a a : 7 ‘ 
MANUFACTURING. Schematic Drawing for “Open Fig. 1 - Open Style Fig. 2 - High Current - Open 


and “High Current-Open 
Frame” styles. 


bb’ 


BLK GRN 


¢ Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, channel bracket, two hole 
chassis mount * Minimum 6” 


Frame 


Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, 4 hole frame chassis mount 


+ Fad ‘ A ¢ Minimum 6” (15.24cm) 
Filament and Low e GRN S (15.24em) leads Dual bobbin leads * Dual bobbin design - no 
= YEL 8 design - no electrostatic shield electrostatic shield required 
Volta e Rectifier a ‘aie ean 8 required * Class A insulation * Class A insulation (105°C) 
g (105°C) * Hi-Pot test of 2,000V * Hi-Pot test of 2,000V RMS 
U T f RMS « CSA certified (#LR3902) * CSA certified (4LR3902) & UL 
se Iranstormers € ® and UL listed (#E50394) listed (£50394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig. AC Amps A B c 5 G Part No. il 5 10 25 Part No. 
6.3 0.6 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) = _ 0.187 (4.75) HM505-ND® 13.64 13.13 12.82 12.00 | 166G6 
6.3 4.0 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM508-ND® 14.55 14.00 13.68 12.80 | 166N6 
8.5 2.0 3.25 (82.55) | 1.63 (41.40) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) — _— 0.187 (4.75) HM510-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166L8 
9.0 0.5 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND 19.55 18.82 18.38 17.20 | 166G9 
10.0 1.0 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM513-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166J10 
10.0 2.0 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM514-ND 14.55 14.00 13.68 12.80 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) — _— 0.187 (4.75) HM515-ND® 21.82 21.00 20.51 19.20 | 166M10 
12.6 0.3 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) = _— 0.187 (4.75) HM517-ND® 13.64 13.13 12.82 12.00 | 166F12 
12.6 0.5 2.81 (71.37) | 1.50 (38.10) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM518-ND® 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166G12 
12.6 1.0 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166J12 
12.6 2.5 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166L12 
12.6 4.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM521-ND® 21.82 21.00 20.51 19.20 | 166N12 
12.6 6.0 | 4.03 (102.36) | 2.25 (57.15) | 2.63 (66.60) | 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM522-ND@ 29.09 28.00 27.35 25.60 | 166Q12 
12.6 8.0 | 4.50 (114.30) |_ 2.50 (63.50) | 2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM523-ND@ 47.27 45.50 44.44 41.60 | 166R12 
2 12.6 | 20.0 | 3.75 (95.25) | 3.63 (92.20) | 3.13(79.50) | 3.13 (79.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM525-ND® 70.96 68.31 66.71 62.45 | 165Vi12 
14.0 2.0 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) — = 0.187 (4.75) HM529-ND@ 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166L14 
16.0 2.2 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM533-ND@ 16.36 15.75 15.39 14.40 | 166L16 
16.0 3.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) _ _— 0.187 (4.75) HM534-ND 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166M16 
1 18.0 1.5 3.25 (82.50) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM535-ND® 16.36 15.75 15.39 14.40 | 166K18 
18.0 3.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND® 21.82 21.00 20.51 19.20 | 166M18 
18.0 5.0 | 4.03 (102.36) ] 2.50 (63.50) | 2.63 (66.80) | 3.56 (90.42) _ — 0.187 (4.75) HM537-ND 27.27 26.25 25.64 24.00 | 166P18 
20.0 2.0 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (56.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM543-ND® 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166L20 
2 22.0 | 12.0 | 4.50 (114.30) | 3.88 (98.55) | 3.75 (95.25) | 3.75 (95.25) | 2.75 (69.85) | 3.50 (88.90) | 28x .56 (7.11 x 14.22) | HM544-ND 72.16 69.46 67.84 63.51 | 165122 
24.0 .085 | 2.06 (52.32) | 1.38 (35.05) | 1.19 (30.23) | 1.75 (44.45) = = 0.187 (4.75) HM546-ND 10.00 9.63 9.40 8.80 | 166C24 
24.0 2.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM547-ND® 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166L24 
24.0 4.0 | 4.50 (114.30) |} 2.50 (63.50) | 2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) — = 0.203 (5.16) HM548-ND@ 29.09 28.00 27.35 25.60 | 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM552-ND@ 19.09 18.38 17.95 16.80 | 166G25 
25.0 1.0 | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND@ 14.55 14.00 13.68 12.80 | 166J25 
25.0 1.5 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM554-ND® 25.45 24.50 23.93 22.40 | 166K25 
25.0 3.0 | 4.03 (102.36) |_ 2.25 (57.15) | 2.63 (66.80) | 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM556-ND® 27.27 26.25 25.64 24.00 | 166M25 
2 25.0 | 10.0 | 3.75 (95.25) | 3.63 (92.20) | 3.13 (79.50) | 3.13 (79.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | 22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM558-ND@ 68.05 65.51 63.98 59.89 | 165825 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM560-ND@ 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166J28 
5 30.0 | 5.0 | 3.00(76.20) | 3.25 (82.55) | 2.56 (65.02) | 2.50 (63.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM561-ND 64.91 52.85 51.62 48.32 | 165P30 
30.0 | 10.0 | 4.50 (114.30) | 3.88 (98.55) | 3.75 (95.25) | 3.75 (95.25) | 2.75 (69.85) | 3.50 (88.90) | .28 x .56 (7.11 x 14.22) | HM562-ND 74.35 71.56 69.89 _ 65.43 _| 165S30 
36.0 0.5 3.25 (82.55) | 1.63 (41.40) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM566-ND@ 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM567-ND® 24.55 23.63 23.08 21.60 | 166/36 
44.0 1.0 3.69 (93.73) | 2.00 (50.80) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM568-ND 29.09 28.00 27.35 25.60 | 166J44 
80.0 | 0.5 | 3.69(93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM569-ND® 27.27 26.25 25.64 —-24.00 | 166G80 


@ RoHS Compliant 


t+ Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! 


Murata Power Solutions 


san ® 
Current Sensing _pigi@reel’ 
Transformers 
The 5300, 5400 and 5500 Series of current sense transformers are designed to monitor AC 
currents. The transformers can be used for high frequency current sensing in applications 
such as switched-mode power supplies, motor control and electronic lighting ballasts. 
Current Secondary Maximum DC Cut Tape Murata 
Rating Turns Inductance Resistance (m0) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Power Solutions 
(A) Ratio (mH) Primary Secondary |_Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — 5300 Series 
10 1:20 0.08 7.0 550 811-1187-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1187-2-ND 1,000 754.00 53020C 
10 1:30 0.18 7.0 850 811-1188-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1188-2-ND 1,000 754.00 53030C 
10 1:40 0.32 7.0 1100 811-1189-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1189-2-ND 1,000 754.00 53040C 
10 1:50 0.50 7.0 1750 811-1190-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1190-2-ND 1,000 754.00 53050C 
10 1:60 0.72 7.0 2200 ND 1.60 1.40 1.22 811-1191-2-ND 1,000 754.00 53060C 
10 1:70 0.98 7.0 4500 ND 1.60 1.40 1.22 811-1192-2-ND 1,000 754.00 53070C 
10 1:100 2.00 7.0 5600 ND 1.60 1.40 a22 811-1193-2-ND 1,000 754.00 53100C 
10 1:125 3.00 7.0 7500 ND 1.60 1.40 1.22 811-1194-2-ND 1,000 754.00 53125C 
10 1:150 4.50 7.0 17500 ND 1.60 1.40 1.22 811-1195-2-ND 1,000 754.00 53150C 
10 1:200 8.00 7.0 34000 811-1196-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1196-2-ND 1,000 754.00 53200C 
Fig. 2 — 5400 Series 
15 3.80 7.0 500 811-1197-1-ND 2.17 1.90 1.66 811-1197-2-ND 450 533.25 54050C 
15 14.80 7.0 3200 811-1198-1-ND 2.59 2.26 1.98 811-1198-2-ND 450 634.50 54100C 
15 60.0 7.0 6600 811-1199-1-ND 3.11 2.72 2.38 811-1199-2-ND 450 762.75 54200C 
Fig. 3 — 5500 Series 
15 1:1:50 3.8 2.3 350 811-1200-5-ND¥ 1.50 1.41 1.37 = — _ 55050C 
15 1:1:100 14.8 2.3 850 Beg 1.67 1.62 = = = 55100C 
15 1:1:200 60.0 2.3 3600 811-1202-5-ND¥ 2.14 2.02 1.96 = _ = 55200C 
$ Bulk 


Converter Transformers 


The 7625xENC Series is specifically designed for use with Maxim’s MAX250 and MAX253 chipsets to 
provide isolated RS232 interfaces. A carefully controlled turns ratio ensures consistent performance 


while a toroidal construction minimizes EMI. 


The 78253 Series is specifically designed for use with the MAX253 chip set to provide isolated power 
supplies. The 5V version can supply 1W, and the 3.3V version can supply 500mW. A center tapped 


secondary winding allows for full bridge, half bridge or voltage doubling. 


The 782485 Series is specifically designed for use with Analog Devices chipsets to provide isolated 
RS-485 and RS-422 interfaces. Carefully controlled turns ratios ensure consistent performance while 


a toroidal construction minimizes EMI. 


The 78250 Series is specifically designed for use with Maxim’s MAX250 chipsets to provide isolated 
RS232 interfaces. Carefully controlled turns ratios ensure consistent performance while a toroidal 


construction minimizes EMI. 


A. (SMD) 


B. (Thru Hole) 


A. (SMD) B. (Thru Hole) 


— 


Nominal Nominal Maximum Murata 
Turns Input Voltage | Output Voltage Output Dimensions —-mm Digi-Key Price Each Power Solutions 
Fig. Ratio (V) (V) Current (mA) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
7625xENC Series 
10T:1 = = = 15.0 15.0 10.16 811-1285-5-ND 4.49 4.23 4.10 | 76250ENC 
1 1:V5 3.3 5.0 100 15.0 15.0 10.16 811-1284-5-ND 4.49 4.23 4.10 | 76253/35ENC 
1:1.33 5.0 5.0 200 15.0 15.0 10.16 811-1283-5-ND 4.49 4.23 4.10 | 76253/55ENC 
78253 Series 
1:2.27 3.3 5.0 100 9.0 9.52 12.7 811-1273-5-ND 2.67 2.52 2.44 | 78253/35MC 
2A 1:1.31 5.0 5.0 200 9.0 9.52 12.7 811-1270-5-ND 2.67 2.52 2.44 | 78253/55MC 
1:1.33 5.0 5.0 200 9.0 9.52 12.7 811-1269-5-ND 3.45 3.25 3.15 78253/55MVC 
1:1.31 5.0 5.0 200 9.0 9.52 10.16 811-1271-5-ND 2.67 2.52 2.44 | 78253/55C 
2B 1:2.14 3.3 5.0 100 9.0 9.52 10.16 811-1272-5-ND 3.45 3.25 3.15 78253/35VC 
1:1.33 5.0 5.0 200 9.0 9.52 10.16 811-1268-5-ND 3.45 3.25 3.15 78253/55VC 
782485 Series 
2B 1CT:2.2CT 3.3 6.0 200 9.14 9.77 10.16 811-1203-5-ND 1.36 1.28 1.24 | 782485/35C 
1CT:1.5CT 5.0 6.0 200 9.14 9.77 10.16 811-1204-5-ND 1.36 1.28 1.24 | 782485/55C 
Turns Primary Volt-Time Max. Output Dimensions —-mm Digi-Key Price Each Murata Power Solutions 
Fig. Ratio Inductance (mH) | Product (Vus) | Current (mA) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
78250 Series 
3A 41CT 2.0 50 300 9.0 9.52 12.7 811-1276-5-ND 2.67 2.52 2.44 78250MC 
. 2.0 50 300 9.0 9.52 12.7 811-1275-5-ND 3.45 3.25 3.15 78250MVC 
3B 1cT4 2.0 50 300 9.0 9.52 10.16 811-1277-5-ND 2.67 2.52 2.44 78250C 
2.0 50 300 9.0 9.52 10.16 811-1274-5-ND 3.45 3.25 3.15 78250VC 


The 766 and 786 Series are ranges of general purpose pulse transformers. Common applications include line coupling, impedance matching or 
isolating. The devices can also be used in small isolated power supplies or as common-mode chokes in filtering applications. 


Digi@Reel 


Murata 
Turns Maximum DC Primary Digi-Key Price Each Power Solutions 
Ratio Resistance (Q) Inductance (yH) Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 — 766 Series 
11 1.5 1916 811-1282-5-ND 2.04 1.92 1.86 76601/1C 
11 0.8 492 811-1281-5-ND 2.04 1.92 1.86 76601/2C 
apa 0.5 219 811-1280-5-ND 2.04 1.92 1.86 76601/3C 
444 1.5 2060 811-1279-5-ND 2.04 1.92 1.86 76602/1C 
1CT:10T 1 3200 811-1278-5-ND 2.04 1.92 1.86 76615/1C 
Fig. 2 — 786 Series 
0.34 500 811-1267-5-ND 1.56 1.48 1.43 78602/2C 
1.34 10mH 811-1266-5-ND 1.56 1.48 1.43 78602/9C 
0.18 100 811-1264-5-ND 1.56 1.48 1.43 78604/4C 
0.25 200 811-1265-5-ND 1.56 1.48 1.43 78604/3C 
1.23 10mH 811-1263-5-ND 1.56 1.48 1.43 78604/9C 
: 0.87 4000 811-1262-5-ND 1.56 1.48 1.43 78615/16C 
1CT:1CT 1.33 10mH 811-1261-5-ND 1.56 1.48 1.43 78615/9C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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IAD Control Transformer — uL1585, Class 2, Energy Limited 


M 


A N 


Input Voltage 
50/60Hz Digi-Key Price Each Triad 
(VAC) Part No. 1 10 25 50 100 | PartNo. 
Fig. 1 — 0.250” Quick Connect — RoHS Compliant 
120 237-1239-ND 15.44 1312 11.58 10.81 9.26 | TCT40-01E07AB 
120 / 208 / 240 237-1243-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 | TCT40-05E07AB 
120/240 237-1245-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 | TCT40-06E07AB 
Fig. 2— 12” (18AWG) Wire Lead 
120 237-1240-ND® 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-01E07K 
240 237-1242-ND 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-02E07K 
120 / 208 / 240 237-1244-ND® 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-05E07K 
120/240 237-1246-ND® 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-06E07K 
@ RoHS Compliant 


Fig. 2 


Wire Leaded 
Version Shown 


Description: These control transformers come with a tamper resistant shroud for safety and a steel bracket 
welded to the bottom of the transformer for ease of mounting. Universal interchangeability with other 
manufactures. Applications are Industrial Controls and Automation, Consumer Equipment, HVAC Equipment. 
Since these products are energy limited, no secondary fusing is required. 

Electrical Specifications: * Maximum Power: 40VA_ * Weight boxed unit: 1.56 pounds » Output Voltage: 


24VAC @1.67A Agency Approvals: UL File: E65390 CSA File: 226495, UL Class B insulation system 130°C. 


World Series™ Power Transformers — Chassis Mount: Quick-Connect 


WE & 


Triad chassis mount World Series —_ Fig. 1 Fig. 2 Di i Inch 
Transformers are designed to meet Hmenistohs = Ines. 
US and International standards A ¢ 7 Ww iH 
including CSA, IEC, VDC and UL 115/230 Power | Width | Contact Overall | Depth | Flange | Height | Weight 
ding CSA, IEC, G 50/60 Hz Max. | (typ.) | Length (typ.) | (typ.) | width | (typ.) | (Ibs.) 
requirements. The transformers <M 6 12 
consist of a dual bobbin design, bs 25VA 2.00 0.313 1.938 | 2.813 | 2.313 1.25 
insulating shroud and constructed Be PiKS 
an Ul: highiferaparabife talercl: le 5. 4 1 43VA | 2.313 0.313 2.000 | 3.125 | 2.688 ] 1.60 
a ES i B80VA | 2.50 0.313 2313 | 278 | 3.00 | 2.80 
Specifications: SNt_o7 t30va | 2813 0.375 2613 | 3.00 | 3375 | 410 
¢ Voltage:115/230V, 50/60Hz w 
# HiPot tested at 4,000 Vite 175VA | 3.125 0.375 2.938 | 3.00 | 3.75 | 5.50 
Contact Contact 
VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad 
Fig.| (Size)| VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. Fig.|(Size)| VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25.50 | PartNo. 
1/25 | 5@50 | 10@25 | 0.187" |237-1251-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS10-2500 1] 2 | 12@20 | 24@10 | 0.187” [237-1274-ND® 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS24-1000 
1| 43 | 5@86 | 10@43 | 0.187" |237-1252-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS10-4300 1] 43 | 12@36 | 24@18 | 0.187" |237-1275-ND@ 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS24-1800 
2| 80 | 5@160 |} 10@80 | 0.187" |237-1253-ND®@ 26.84 1957 17.40 15.77 | VPS10-8000 2] 80 | 12@66 | 24@33 | 0.187" |237-1276-ND@ 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS24-3300 
2) 130 | 5@26.0 10 @ 13.0 0.250” | 237-1249-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS10-13000 2] 130 | 12@10.8 24@5.4 0.250" | 237-1277-ND@ 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS24-5400 
2) 175 | 5@35.0 | 10@175 | 0.250" |237-1250-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 |vPSi0-17500] | 2| 175 | 12@146 | 24@7.3 | 0.250" | 237-1278-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS24-7300 
1| 25 |63@40 | 126@20 | 0.187" |237-1256-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS12-2000 1] 25 | 14@18 | 28@0.9 | 0.187" | 237-1283-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS28-900 
1| 43 |63@68 | 126@34 | 0.187” |297-1257-ND@ 1965 14.33 12.74 11.55 | vPS12-3400 1) 43 | 14@3.0 | 28@15 |) 0.187" /237-1279-ND = 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS28-1500 
2] 80 |63@126| 126@63 | 0.187” |237-1258-ND 26.84 19.57 17.40 15.7 |vPst2-6300 | | 2) 80 | 14@56 | 28@28 | 0.187" | 287-1280-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS28-2800 
2| 130 |63@206| 126@103 | 0.250" |237-1254-ND 36.53 25.91 23.03 20.87 | vpst2-tog00| | 2] 180 | 14@92 | 28@46 | 0.260" |237-1281-ND@ 35.53 26.91 23.03 20.87 | VPS26-4600 
2| 175 |63@28.0| 126@14.0 | 0.250" |237-1255-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 |vpsi2-14000| | 2] 175 | 14@125 | 28@6.25 | 0.250" |237-1282-ND@ 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS28-6250 
1| 25 | 8@32 | 16@1.6 | 0.187" |237-1260-ND@ 15.38 11.22 9.97 9.04 | VPS16-1600 : 7 beh sean co ee bee bi _ _. Nien 
: . peed hes! jae ps be Hed yea — a 2| 80 | 18@44 | 36@22 | 0.187" |237-1285-ND@ 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS36-2200 
5 | aap (gees! qe@ed | 060° (REMMI s553° <os.01 93.08: “on ar-| vpsie-aio0 2| 130 | 18@7.2 | 36@36 | 0.250" |237-1286-ND@ 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS36-3600 
: . : sank : : : : ‘ 2| 175 | 18@96 | 36@48 | 0.250" |237-1287-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS36-4800 
2| 175 | 8@220 | 16@11.0 | 0.250" |237-1259-ND® 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS16-11000 
- 1] 25 |115@0.22) 230@0.11 | 0.187” |237-1269-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | vPS230-110 
1) 25 | 10@25 | 20@1.25 | 0.187" | 237-1264-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS20-1250 1] 43 |115@0.38| 230@019 | 0.187" |237-1270-ND@ 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS230-190 
1] 43 | 10@44 | 20@22 | 0.187" | 287-1265-ND 19.66 14.33 12.74 11.55 | VPS20-2200 | | >| g9 | 115@07 | 230@0.35 | 0.187" |237-1271-ND@ 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS230-350 
2) 80 | 10@80 | 20@40 | 0.187" [BeraiZou De) 26.84 1957 17.40 15.77 | VPS20-4000 2] 130 [115@1.14] 230@0.57 | 0.250" |237-1272-ND® 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS230-570 
2} 130] 10@13.0 | 20@6.5 | 0.250" | 237-1267-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS20-6500 2| 175 |115@152| 230@0.76 | 0.250" |237-1273-ND® 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS230-760 
2] 175 | 10@176 | 20@88 | 0.250" |237-1268-NDe 40.79 29.74 2644 28.96 |VPS20-8800 | | Bous Compliant “CT =Center Tap 
World Series™ Power Transformers — PC Mount W EG 
* World Series dual bobbin 6 12 VA Dimensions ~ Inch (mm) Pin Wt. 
construction transformers Size H W D A B Cc Dim. Kg 
meet U.S. and " “i 2.5 | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .25 (.11) 
Un ie natal erent | ba 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
sndiUL requirements 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.93) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.140 (28.96) |.036 (.914)| .53 (.24) 
pers 4.000 VANS 3 9 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.036 (.914)| .90 (.41) 
ae eee allt 30.0 | 1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) |.550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14) |1.15 (.52) 
* Primary: 115/230V, 50/60 1 7 56.0 | 1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) | 1.900 (48.26) | .045 (1.14) |1.70 (.77 
H 
Zz 
VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad 
(‘Size)| VAC @ A | VCT* @ A| Part No. 25 |PartNo. | {Size)| VAC @ A |VCT* @ A|Part No. 1 10 25 |Part No. (Size)| VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 110 25 |Part No. 
25 | 5@05 |10@0.25]237-1060-ND@ 9.62 8.56 7.44/VPP10-250] | 10.0] 8@ 1.25 |16 @0.62|237-1055-ND@ 11.60 10.19 8.86|VPP16-620 | | 30.0 12@ 2.50/24 @ 1.25] 237-1078-ND® 16.22 14.56 12.66/VPP24-1250 
5.0 | 5@1.0 | 10@0.5 |237-1081-ND@ 10.36 9.25 8.04|VPP10-500| | 20.0] 8@25 )16@1.25|237-1069-ND@ 14.11 12.29 10.68 |VPP16-1250] | 56.0 12 @ 4.66 |24 @ 2.33 | 237-1092-ND@ 19.84 15.27 13.57 | VPP24-2330) 
10.0) 5@2.0 | 10@1.0 ]237-1053-ND@ 11.60 10.19 8.86/VPP10-1000] |30.0| 8@38 | 16@1.9 |237-1076-ND@ 16.22 14.56 12.66|VPP16-1900| | 2.5 |14@0.18|28@0.09| 237-1065-ND® 9.62 8.56 7.44) VPP28-090 
20.0} 5@4.0 | 10@2.0 |237-1067-ND® 14.11 12.29 10.68|VPP10-2000| |56.0| 8@7.0 | 16@3.5 |237-1090-ND® 19.84 15.27 13.57|VPP16-3500| | 5.0 |14@ 0.36/28 @ 0.18] 237-1086-ND@ 10.36 9.25 8.04|VPP28-180 
30.0] 5@6.0 | 10@3.0 |237-1074-ND® 16.22 14.56 12.66|/VPP10-3000] | 25 |10@0.24|20@0.12/237-1063-ND® 9.62 856 7.44/VPP20-120 10.0 |14 @ 0.72 |28 @ 0.36) 237-1058-ND® 11.60 10.19 8.86] VPP28-360 
56.0|5@11.2 | 10@5.6 |237-1088-ND® 19.84 15.27 13.57|VPP10-5600' | 5.90 |10@0.5 |20@0.25|237-1084-ND@ 10.36 9.25 8.04 |VPP20-250 20.0 |14 @ 1.44 |28 @ 0.72 | 237-1072-ND@ 14.11 12.29 10.68 |VPP28-720 
25 |63@0.4|12.6@0.2|237-1061-ND® 9.62 8.56 7.44/VPP12-200| | 10.0] 10@1.0 | 20@0.5 |237-1056-ND@ 11.60 10.19 8.86 |VPP20-500 . Pere nas as ke Pies pe ao 
5.0 |6.3 @ 0.8 | 12.6 @ 0.4] 237-1082-ND@ 10.36 9.25 8.04|VPP12-400| | 20.0|10@2.0 | 20@1.0 |237-1070-ND@ 14.11 12.29 10.68|VPP20-1000) |>~ : : : coe 
10.0 |6.3@ 1.6 |12.6@0.8| 237-1054-ND@ 11.60 10.19 8.86|veP12-800| |30.0|10@3. | 20@1.5 |237-1077-ND@ 16.22 14.56 12.66 |VPP20-1500 a beter a es potiens Ree net es rane 
20.0 |6:3@3.2| 12.6 @ 1.6|237-1068-ND® 14.11 12.29 10.68/VPP12-1600| |56.0 |10@5. | 20@2.8 |237-1091-ND@ 19.84 15.27 13.57|vPP20-2800) | > i : peace | es 6 
90.0 63048 1126024 ERROR 16.09 1456 12.68 vpPt2-o400 10.0 |18 @ 0.56 |36 @ 0.28| 237-1059-ND@ 11.60 10.19 8.86/VPP36-280 
pe |rceoaaee: ice i ae ee 25 ]12@0.2 | 24@0.1 )237-1064-ND® 9.62 8.56 7.44 /VPP24-100 | | 99 9 1g @1.12|36 @ 0.56| 237-1073-ND® 14.11 12.29 10.68| VPP36-560 
56.0 | 6.3 @ 8.8 | 12.6 @ 4.4 | 237-1089-ND@ 19.84 15.27 13.57|VPP12-4400} | 5.0 |12 @ 0.42/24 @ 0.21 | 237-1085-ND@ 10.36 9.25 98.04|/VPP24-210 30.0 118 @ 1.64 |36 @ 0.82| 237-1080-ND® 16.22 14.56 12.66| VPP36-820 
25 | 8@0.3 | 16 @0.15 |237-1062-ND@ 9.62 8.56 7.44|VPP16-150 | | 10.0 |12 @ 0.84 | 24 @ 0.42 | 237-1057-ND@ 11.60 10.19 8.86 /VPP24-420| | 56.0 |18 @ 3.12 136 @ 1.56| 237-1095-ND@ 19.84 15.27 13.57|VPP36-1560 
5.0 | 8@ 0.62 | 16@ 0.31 |237-1083-ND 10.36 9.25 8.04|VPP16-310 | | 20.0 |12 @ 1.66/24 @ 0.83| 237-1071-ND@ 14.11 12.29 10.68 |VPP24-830 - 
RoHS Compliant CT = Center Tap 
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TRIAD 


PC Mount - Pack Power 
W W 


«Designed to meet the needs 
of low clearance PC board and 


1 


Power Transformers 


| ‘a 
2 
115/230V s 


Audio Transformers 
Data/Voice Coupling 


SPECIFICATIONS: Designed to meet 
FCC Part 68. Longitudinal Balance: 
(FCC68.310): 60dB minimum 200 ~ 
1000 Hz, 45 dB mn. 1000 ~ 4000 Hz. 
Dielectric Strength: (FCC 68.304): 
1500V. Frequency Range: Data/Voice = 


Schematic A 


TY-305P PRI 2, 3; SEC 6, 7 
TY-307P, TY-310P PRI 1, 3; SEC 4, 6 
TY-311P, TY-400P 
TY-301P, TY-303P 


solid state power designs. 50/60 Hz PRI SEC 300 ~ 3500 Hz, Data = 800 ~ 3500 Hz TY-402P 
* Hi-Pot Test: 2,000VRMS 4 8 : : = 
+ Primary: 115/230V, 50/60 Hz 7 Schematic B Schematic C Schematic D 
* Class B UL Recognized, UL File = 7 2 
£53148 : fe coe 
t5, 
VA Dimensions - Inch (mm) Wt. rs mt 
Size H Ww L A B 0z. (Gram) cr ta 
2.5 | 0.650(16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 5 (141.75) 
6.0 | 0.875 (22.23) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 7 (198.44) Fig. 1 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 0.500 (12.70) 11 (311.84) 1.375 (ai 31) wus >. 
(34.93) >< < we 
vA | Parallel Series | Digi-Key Price Each Triad MsrI8) 
(Size)} VAC@A | VCT*@A | PartNo. 1 10 25 50 100 | Part No. 
5@05 | 10@025 | 237-1008-ND@ 1076 937 814 7.13 6.23 | FP10-250 Ge 
6.3@0.4 | 126@0.2 | 237-1009-ND® 10.76 937 814 713 6.23 | FP12-200 
8@03 | 16@0.15 | 237-1010-ND® 1076 937 814 7.13 6.23 | FP16-150 
a5 | 10@025 | 20@0125 | 237-1011-ND 1076 937 814 7.13 6.23 | FP20-125 
12@0.2 | 24@01 | 237-1012-ND@ 10.76 937 814 7.13 6.23 | FP24-100 820 an < i218 
15@0.16 | 30@0.08 | 237-1013-ND 10.76 937 814 713 6.23 | FP30-85 20.8 (18,16) 
17@0.15 | 34@0.075 | 237-1014-ND@ 1076 937 814 7.13 6.23 | FP34-75 
28@0.09 | 56@0.045 | 237-1015-ND@ 10.76 9.37 8.14 7.18 6.23 | FP56-45 
5@12 10@0.6 | 237-1016-ND® 12.00 10.61 9.29 818 7.21 |FP10-600 
6.3@ 0.95 | 12.6@0.475 | 237-1017-ND@ 12.00 10.61 9.29 818 7.21 | FP12-475 
8@075 | 16@0.375 | 237-1018-ND® 12.00 1061 9.29 818 7.21 | FP16-375 
60 | 10@06 | 20@0.3 | 287-1019-ND@ 1200 10.61 9.29 818 7.21 | FP20-300 
12@0.5 | 24@0.25 | 237-1020-ND@ 12.00 10.61 9.29 818 7.21 | FP24-250 
15@04 30@ 0.2 237-1021-ND® 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP30-200 Sche- Impedance IDC Max.| Insertion] Digi-Key Price Each Triad 
17@0.34 | 34@0.17 | 237-1022-ND@ 12.00 1061 929 818 7.21 | FP34-170 Fig.| matic | Pri. Sec. (mA) |Loss (dB)) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
28@0.2 | 56@0.1 | 237-1023-ND® 12.00 10.61 9.29 818 7.21 | FP56-100 Data/Voice Coupling Transformers 
5@24 10@1.2 | 237-1000-ND 14.00 11.28 1016 8.75 7.51 | FP10-1200 TTA 600 600 700 15 | 237-1126-ND® 1094 886 7.88 7.14] TY-305P 
6.3@1.9 | 12.6@0.95 | 237-1001-ND® 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP12-950 1] B | 600Split _600 75 1.5 | 237-1129-ND@ 10.94 8.86 7.88 7.14 | TY-306P 
8@15 | 16@0.75 | 237-1002-ND® 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP16-750 2A 600 600 0 1.0 _ | 237-1130-ND¢ 6415.19 4.61 4.18 | TY-307P 
j29 | 10@12 | 20@0.6 | 237-1003-ND® 14.00 11.28 1016 875 7.51 | FP20-600 3, A 600 600 0 1.0 | 237-1132-ND@F 556 450 4.00 3.63] TY-311P 
12@1.0 | 24@05 | 237-1004-ND@ 14.00 11.28 1016 875 7.51 | FP24-500 3] C | 6o0ocT* 600CT* 0 1.0 | 237-1127-NDe 556 4.50 4.00 3.63 | TY-304P 
15@08 30@0.4 | 237-1005-ND® 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP30-400 3]} A 600 900 0 1.0 | 237-1124-ND 556 4.50 4.00 3.63 | TY-301P 
17@0.68 | 34@0.34 | 237-1006-ND® 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP34-340 3, A 4000 600 0 1.0 | 237-1126-NDe 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-303P 
28@0.4 | 56@0.2 | 237-1007-ND 14.00 11.28 10.16 8.75 —_—7.51 | FP56-200 a7 A 600 600 90 1.75 | 237-1133-ND@ 8.34 6.75 6.00 5.44] TY-400P 
; 4| Cc | 6oocT* s00cT* | 90 1.75 | 237-1134-ND 8.34 6.75 6.00 5.44 | TY-401P 
@ RoHS Compliant * CT = Center Tap 5| A 600 600 90 1.75 | 237-1135-ND@$ 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-402P 
5/ D 600 600 Split | 90 1.75 | 237-1136-ND@ 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-403P 
. Data/Voice Dual Transformer Hybrids — RoHS Compliant 
PC Mount - Split Pack™ 3] £ | 600(4W) 600/600 | 0 80) 237-1123-NDF «45.56 4.50 4.00 3.63] T-300P 
WW ; 6 | E | 600(4W) 600/600 0 65 | 237-1125-NDt 8.33 6.75 6.00 5.44 | TY-302P 
® ° *O5 RoHS Compliant * CT = Center Tap + Four-pin configuration 
* Split Pack split bobbin transformer 2 6 t Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in hybrid balance network. 
for PC board applications Boned PRI SEC 
* Hi-Pot Test: 2,500VRMS vy a PC Mount 
* Primary: 115/280V, 50/60-Hz : 4 8 DESCRIPTION: Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger and 
*Class B UL Recognized, UL File driver applications. SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: 200 ~ 15,000 Hz 
£53148 SPIN 
VA Dimensions - Inch (mm) Wt. i. 
Size H Ww L A B C Lbs. (Kg) PRLt 2 | 
1.4 | .9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250 (6.35) | .250 (6.35) | 1.20 (30.48) | .17 (.08) 4 
2.5 | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) |.250(6.35) | .250(6.35) | 1.20 (30.48) | .25 (.11) 
6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) |.250 (6.35) | .350(8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) 
12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62) | .40(10.16) | 1.410 (35.81) | .70(.32) 
DC Unbal. 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Triad : Matching Impedance in Pri. Digi-Key Price Each Triad 
(Size)| VAC@A VCT* @A Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. Fig. Pri. = Sec. : Max. (mA) | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
63@018| 126@009 | 237-1004ND® 871 710 639 a1 473 | FS12-090 i [dnopoets aonocre | ama (MEIN) Seg Ste 300 bea ate trie 
8@014 | 16@0.07 | 237-1025-ND® 871 710 639 5.51 4.73 | FS16-070 1 | 15,000CT* 15,000CT* | 4mA | 237-1120-ND 3.89 315 280 254 2.16 |TY-144P 
44 | 10@0.11] 20@0.055 | 237-1026-ND® 871 7.10 639 551 4.73 | FS20-055 1 | 600 CT* 600CT* | 15mA /237-1121-ND 3.89 315 280 254 2.16 |TY-145P 
12@0.09] 24@0.045 | 237-1028-ND@ 871 7.10 639 5.51 4.73 | FS24-045 2 |600CT/150§ —GO0CT/150§] — | 237-1122-ND 7.22 5.85 5.20 4.72__<4.00 |TY-146P 
14@0.08| 28@0.04 | 237-1029-ND 871 710 639 5.51 4.73 | FS28-040 * CT=CenterTap —_-§ Split Winding 
18@0.06| 36@0.03 | 237-1030-ND 871 7.10 639 5.51 4.73 | FS36-030 
5@05 | 10@0.25 | 237-1031-ND® 9.00 7.26 654 5.63 4.83) FS10-250 MIL-T-27E 7 
6.3@04 | 126@0.2 | 237-1032-ND@ 9.00 726 654 5.63 4.83) FS12-200 - - (787), ae 
8@03 | 16@015 | 237-1033-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83] FS16-150 DESCRIPTION: The line of Red Spec audio | Pit ___Pinout fe) “410 
2.5 | 10@0.24} 20@0.12 | 287-1034-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS20-120 transformers ig designed and constructed to. | OUt# | Primary: | ‘Secondary: | (11-51) he Mody 
12@02 | 24@0.1 | 237-1035-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS24-100 meet the rigid requirements of MIL-T-27E. | 1 1,2 34 Gea 175 
14@0.17| 28@0.085 | 237-1036-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS28-85 SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: | 2 1, 2CT, 3 4,5 (51) een 
18@0.13| 36@0.065 | 237-1037-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS36-65 300 Hz ~ 150 kHz TECHNICAL NOTES: «HI-Pot | 3 1,2CT,3 | 4,5CT,6 Sob 100 
5@12 10@06 237-1038-ND® 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS10-600 Test: 1,000 VRMS * Working Voltage: 150VDC 4 1,2 3, 4,§, 5,6 (7.62)> (2.54) 
6.3@1.0 | 126@0.5 | 237-1039-ND® 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS12-500 
8@08 16@0.4 | 237-1040-ND® 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS16-400 Power DC Unbal. | Pin- 
6.0 | 10@06 | 20@0.3 | 237-1041-ND® 960 784 7.06 6.08 5.22 | FS20-300 Level Matching Impedance inPri. | Out | Digi-Key Price Each Triad 
12@05 | 24@0.25 | 237-1042-ND@ 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS24-250 in mW Pri. Sec. __|Max.(mA)|_#_| Part No. 110 —25_—50_| PartNo. 
14@04 | 28@0.2 | 237-1043-ND® 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS28-200 10 700 000 cr 1a oe 00 3 arrarwe nae ine $3 1380 et 
18@0.34| 36@0.17 | 237-1044-ND 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS36-170 "4.000 60 - | pant i725 i307 i242 ioe spas 
5@24 10@1.2 237-1045-ND® 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS10-1200 150 CT* 12 10.0 2 | 237-1145-ND 15.51 12.57 11.17 10.13 |SP-42 
63@2.0] 12.6@1.0 | 237-1046-ND® 11.00 894 8.05 693 5.95 | FS12-1000 7,500 CT* 12 1.0 2 | 237-1146-ND@ 18.39 14.89 13.24 12.00 |SP-48 
8.0@1.6] 16@0.8 | 237-1047-ND® 11.00 894 8.05 693 5.95 | FS16-800 50 900 CT* 600 4.0 2 | 237-1149-ND@® 1912 15.48 13.76 12.47 |SP-51 
120 | 10@1.2 | 20@06 | 237-1048-ND® 11.00 894 805 6.93 5.95 | FS20-600 pa he Pe ie : eee eNOS, en iat tH ee ore 
aon i on page ei Le tp fee eae oe ae onion 600  00CT/150§| 30 | 4 | 237-1154-ND@ 1856 15.03 1336 1211 |SP-69 
: : ae : : ; } : ' 600 600 3.0 1 | 237-1155-ND@ 17.48 14.17 12.60 11.42 | SP-70 
18@07 | 36@0.35 | 237-1052-ND@ 11.00 894 8.05 6.93 5.95 | FS36-350 = —_ Shield Only = —T9374157-ND@ 341 276 245 2.29 1SP-310 
RoHS Compliant = * CT =Center Tap RoHS Compliant * CT =Center Tap § Split Secondary 
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TRIAD 


Switchmode Transformers 
High Frequency Gate Drive 


DESCRIPTION: TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry 
from the line-connected switches such as with power supplies. The windings are 
interleaved for the lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage 
Inductance: 2.5 pH. Features operating frequencies up to 200 kHz. TECHNICAL NOTES: 
* Hi-Pot tested: 3,750VRMS * Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 3, 6 and Dual Gate 
= Pins 3, 4; 5,6 


Maximum | Maximum Minimum 
DCR Gate | ET Product Turns |Inductance Digi-Key Price Each Triad 
(0) (VuSec) | Ratio (mH) Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
.350 540 1 680 237-1111-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-1 
650 540 144 680 237-1112-NDt 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-2 
350 840 1.5:1 1.50 237-1113-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-3 
650 840 1.6:1:41 1.50 237-1114-NDt 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-4 
875 540 131.5 680 237-1115-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 98.61] GDE25-5 
1.75 540 |1:1.5:1.5  .680 237-1116-NDt 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-6 
t+ Dual Secondary Gate 
237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6 piece kit (one of each)........ 0... eee cece eee e eee e sees ea eee a eeeee $88.89 


Low Frequency Current 
Sense Transformer 


Description: 

Designed to monitor current in low frequency applications. 
Frequencies from 50Hz ~ 400Hz, Current from .1 to 30 amperes. 
Technical Notes: 


Amps Volts 


*Turns ratio: Primary to sense 1:500 »* Suggested burden " at 
resistor: 600 * Hi-Pot: 2,500 volts 1A 5 
Primary DCR | Sense DCR Typical 
Maximum Maximum Output Digi-Key Price Each Triad 
(uo) (0) (mv/Amp) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
250 21 110 237-1103-ND 289 234 2.08 1.89 | CSE187L 


High Frequency 
Current Sense 


TRIAD current sense transformers 
are used to detect the current passing 0.045 (12, 70) 3.032 “{iat0) 
through a conductor. They are @(1.14) : Q(.81) i 


constructed of UL rated 130°C materials. 
Frequency Range: 20kHz ~ 200kHz 


Min. Ind.) ET VpSEC Pri. Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | (mH) | Ref20kHz | (Amps) Part No. 1 10 25 50 100 |Part No. 
14.0 2000 110.0RMS |237-1096-ND® 6.11 495 440 399 3.39 |CST206-1A 
14.0 2000 110.0 RMS |237-1097-ND@® 6.67 540 480 4.35 3.69 /CST206-1T* 
1 56.0 4000 80.0RMS |237-1098-ND@® 611 4.95 440 3.99 3.39 |CST206-2A 
56.0 4000 80.0 RMS | 237-1099-ND 6.67 540 4.80 4.35 3.69 |CST206-2T* 
130.0 6000 70.0RMS | 237-1100-ND 611 4.95 440 3.99 3.39 |CST206-3A 
130.0 6000 70.0RMS | 237-1101-ND@ 667 540 480 4.35 3.69 |CST206-3T* 
3.5 500 35.0RMS | 237-1104-ND@® 4.11 333 296 2.69 2.28 |CST306-1A 
3.5 500 35.0 RMS | 237-1105-ND 467 378 3.36 3.05 2.59 |CST306-1T* 
2 14.0 1000 25.0RMS | 237-1106-ND@ 4.11 3.33 296 2.69 2.28 |CST306-2A 
14.0 1000 25.0RMS_ | 237-1107-ND 467 378 3.36 3.05 2.59 |CST306-2T* 
55.0 2000 25.0RMS | 237-1108-ND@ 4.11 3.33 296 2.69 2.28 |CST306-3A 
55.0 2000 25.0RMS | 237-1109-ND@ 467 3.78 3.36 3.05 2.59 |CST306-3T* 
@ ROHS Compliant — + T Suffix = Center Tapped 3-pin version 
237-1102-ND (CST206-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST206) — ROHS Compliant ...... $33.30 
237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST306) — ROHS Compliant ...... $22.22 


Switchmode / High Frequency Inductors 
Rod Core 


TRIAD high current rod core inductors provide cost effective 
energy storage. By conditioning the output signal, the 
inductor smooths out the current waveform to provide a 
more stable current. These low cost inductors are designed to 
be compatible with automated P.C.B. installation. 


+15% | DC Rated | Maximum| Lead 

Induct. | Current |DC Resist.| Diameter | Digi-Key Price Each Triad 

Fig. (pH) (A) (mQ) | Inch (mm)} Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
High Current Rod Core Inductors 

2.54 11.60 5.50 |.050 (1.27)| 237-1158-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-1 
1 3.60 8.10 9.95 |.040 (1.02)| 237-1160-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-3 
5.90 5.70 18.50 | .032 (.81) | 237-1162-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-5 
7.22 4.80 26.10 | .028 (.71) | 237-1163-ND 2.44 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-6 


DC Rated | +15% DC Lead 
10% Current | Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | Induct. (A) (0) Inch (mm) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Rod Core Inductors 
5.6mH .250 6.100 237-1165-ND® 274 2.20 1.96 1.77 | RC-1 
3.9mH 320 3.900 237-1166-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-2 
2.5mH 400 2.450 237-1167-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-3 
1.5mH 500 1.530 237-1168-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-4 
915.0HH 625 1.000 237-1169-ND@ 271 2.20 1.96 1.77 | RC-5 
2 | 560.0uH .800 600 .032 (.81)) 237-1170-ND 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-6 
450.0H 1.000 420 237-1171-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-7 
250.01H 1.250 .210 237-1172-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-8 
200.0H 1.600 180 237-1173-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-9 
100.0nH 2.000 098 237-1175-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-10 
75.0UH 2.500 .070 237-1176-ND® 2.71 2.20. 1.96 1.77 | RC-11 
@ RoHS Compliant 
237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor — RoHS Compliant ....................... $27.78 


Common Mode 


DESCRIPTION: * TRIAD common mode EMI suppression inductors are used to eliminate noise common to all lines 
* Meeting VDE, IEC, UL and CSA requirements * Constructed with UL rated 130°C materials * Hi-Pot Tested: 2,500VRMS 


Min. Max. DC Pin-Out 

Induct.| Amps. | Resist. | Min. |Winding|Winding| Digi-Key Price Each Triad 
Fig.| (mH) |R.M.S| (0) |Leakage| 1 i Part No. al 10 25 50 | Part No. 

E-Core Inductors 

44 | 5.500] .049 | 45.0uH 237-1210-ND 6.78 549 488 4.43) CME375-1 

17.8 | 2.700} .196 |180.0yH 237-1213-ND 6.78 549 4.88 4.43) CME375-4 

28.6 | 2.200} .316 |300.0yH 237-1214-ND 6.78 5.49 4.88 4.43) CME375-5 
1 | 43.6 | 1.750) .489 |440.0UH) 1&6 | 7 & 12 | 237-1215-ND 6.78 549 4.88 4.43) CME375-6 

70.3 | 1.380} .785 |720.0yH 237-1216-ND 6.78 549 4.88 4.43) CME375-7 

111.6 | 1.100 | 1.240 | 1.1mH 237-1217-ND@® 6.77 5.49 4.88 4.43) CME375-8 

176.1 | 0.870 | 1.980 | 1.8mH 237-1218-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 | CME375-9 


Encapsulated Toroidal Inductors — RoHS Compliant 


2.00 ] 7.50 | .020 ]25.0uH 237-1230-ND 4.78 3.87 344 3.12] CMT908-V1 
» | 4.00 | 5.20 | 040 | 45.011] , 95 | 394 |237-1231-ND 4.78 3.87 3.44 3.12| CMT908-V2 
8.00 | 3.20) 120 | 90.0uH 237-1232-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 | CMT908-V3 
16.00 | 2.60 | 160 |180.0uH 237-1233-ND _4.78_-3.87_3.44 3.12 | CMT908-V4 
2.00 | 7.50 | .020 | 25.0uH 237-1234-ND 4.78 3.87 3.44 3.12| CMT908-Hi 
3 | 4.90 | 5.20 | 040 |45.0HH| 5 95 | gg 4 [287-1295-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 / CMT908-H2 
8.00 | 3.20) 120 | 90.0uH 237-1236-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 | CMT908-H3 
16.00 | 2.60 | 160 |180.0uH 237-1237-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 | CMT908-H4 


@ RoHS Compliant 
237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series CMT908 — RoHS Compliant ... $33.33 


Toroidal 


DESCRIPTION: 

TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current waveform 
providing a more stable current supply. 

TECHNICAL NOTES: 

* Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum rating. * Biased 
inductance measured at rated DC amps. 


Min. Induct. (H)|Rated DC|Max DCR 
No Bias| AtBias | (Amps) | (m0) 
18.85 | 12.72 28 44.8 
14.75 | 9.82 3.4 30.7 
12.30 | 7.75 40 23.4 
8.06 | 5.22 48 15.9 
47.40 | 29.00 28 78.9 
35.48 | 23.77 3.4 57.8 
27.16 | 16.13 40 40.1 
21.65 | 12.27 48 29.2 
16.76 | 9.50 57 20.0 
12.50 | 6.75 6.8 14.0 
8.86 | 4.80 8.1 11.0 
89.50 | 57.99 28 108.0 
71.10 | 41.59 3.4 86.1 
54.81 | 33.05 40 59.9 
43.30 | 26.63 48 42.4 
33.15 | 18.79 5.7 28.8 
24.31 | 13.56 6.8 20.2 
18.64 | 10.23 8.1 14.8 
128.00 | 74.04 40 95.2 
107.50 | 58.05 48 67.9 
80.75 | 42.00 5.7 44.8 
65.04 | 31.60 6.8 32.8 
47.70 | 22.79 8.1 22.5 
38.07 | 18.11 9.7 17.0 
253.00 | 153.00} 4.0 139.0 
197.00] 113.00] 4.8 106.0 
154.00 | 84.00 5.7 74.0 
116.00 | 61.90 6.8 48.5 
93.00 | 48.00 8.1 39.1 
70.05 | 35.30 97 24.0 


@ RoHS Compliant 
237-1209-ND (FIT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal Inductor .................0eccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sees $83.33 


Dims. - Inch (mm) 
LxWxH 


Digi-Key Price Each Triad 
Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
237-1178-ND® 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-1 
.625 x .350 x .700 | 237-1179-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-2 
(15.88 x 8.89 x 17.78) | 237-1180-ND@® 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-3 
237-1181-ND@ 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-4 
237-1182-ND@ 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-1 
237-1183-ND® 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-2 
.700 x .475 x .750 | 237-1184-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-3 
(17.78 x 12.06 x 19.05) | 237-1185-ND® 231 1.88 1.67 1.51 | FIT50-4 
237-1186-ND® 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-5 
237-1187-ND@® 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-6 
237-1188-ND@ 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-7 
237-1189-ND® 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-1 
237-1190-ND@® 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-2 
875 x .475x .950 | 237-1191-ND@ 280 227 2.02 1.83] FIT68-3 
(22.23 x 12.06 x 24.13) | 237-1192-ND@ 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-4 
237-1193-ND@® 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-5 
237-1194-ND@® 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-6 
237-1195-ND@ 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-7 
237-1196-ND@® 347 2.81 2.50 2.27 | FIT80-1 
237-1197-ND 347 281 250 2.27 | FIT80-2 
975 x .625xX1.100 | 237-1198-ND® 347 2.81 2.50 2.27 | FIT80-3 
(24.77 x 15.88 x 27.94) | 237-1199-ND@ 3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-4 
237-1200-ND® 347 2.81 2.50 2.27 | FIT80-5 
237-1201-ND@® =3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-6 
237-1202-ND@ 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-1 
237-1203-ND 431 350 3.11 2.82) FIT106-2 
1.300 x .725x 1.400 | 237-1205-ND@ 431 350 3.11 2.82 | FIT106-3} 
(33.02 x 18.42 x 35.56) | 237-1206-ND@ 431 3.50 3.11 2.82) FIT106-4| 
237-1207-ND@ 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-5 
237-1208-ND@ 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-6| 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Signal Transformer One-4-All™ International Transformers 
'IIMIMIMILLLA Printed Circuit Mount ee 


\ 
Specifications: TERMINAES M3 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot «Insulation: Class F insulation (155°C) * Flammability: Bobbin and wrap around RoHS 3 
shroud material meet UL 94V0 7 
Agency Standards: (2) I 
* UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE certified to VDE 0805/ EN 60950 Se ein: 
(File #1446) * VDE certified to IEC 950 (4.78) 4 
VA Dimensions - Inch (mm) Sq. Pin Wot. 
Size L Ww H A B Cc Dimensions Lbs. (Kg) A 
25 | 1.62(41.3) | 1.43(365) | 1.12(28.6) | 0.200(5.08) | 0.250(6.35) | 1.000 (25.4) 0.025 (0.635) | 0.25 (0.113) a Pills 
5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.37 (34.9) | 0.200(5.08) | 0.400 (10.16) | 1.000 (25.4) | 0.025 (0.635) | 0.37 (0.168) yeaa © 5 
10 | 1.87 (47.6) | 1.56 (39.7) | 1.37 (349) | 0.200(5.08) | 0.400(10.16) | 1.140(29.0) | 0.038 (0.965) | 0.53 (0.240) 
20 | 2.25 (57.2) | 1.87 (47.6) | 1.62(41.3) | 0.400(10.2) | 0.400(10.16) | 1.460 (37.1) 0.038 (0.965) | 0.90 (0.41) = 
30 | 2.62(66.7) | 2.18 (55.5) | 1.56 (39.7) | 0.550(13.9) | 0.275 (7.0) 1.680 (42.7) | 0.045 (1.14) | 1.15 (0.52) ike polarity 
56 | 3.00(76.2) | 2.50(63.5) | 1.81 (46.0) | 0.600(15.2) | 0.300 (7.6) 1.900 (48.3) | 0.045 (1.14) | 1.70 (0.77) @ m-\ 25! Ite. O 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
25 | 126@020 63@040 | 595-1000-ND 1030 7.77 6.76 | 14A-25R-12 25 | 24@0.10 12 @ 0.20 595-1018-ND 1030 7.77 6.76 | 14A-25R-24 
5 | 12.6@0.40 63@080 |595-1001-ND 11.15 841 7.31 | 14A-5.0R-12 5 24@0.24 12@0.42 5951019-ND 11.15 8.41 7.31 | 14A-5.0R-24 
10 12.6 @ 0.80 6.3 @ 1.60 595-1002-ND 12.34 9.33 8.12 14A-10R-12 10 24 @ 0.42 12 @ 0.84 595-1020-ND 12.34 9.33 8.12 14A-10R-24 
20 | 126@ 1.6 6.3@3.2 595-1003-ND 15.01 11.38 9.938 | 14A-20-12 20 | 24@083 12@1.66 | 595-1021-ND 15.01. 11.38 9.93: | 14A-20-24 
30 | 126@24 63@48 595-1004-ND 1810 1380 12.08 | 14-30-12 30 | 24@125 12@ 250 595-1022-ND 1810 1380 1208 | 14-30-24 
56 | 126@4.4 6.3 @ 8.8 S95-1005-ND 23.04 17.64 15.47 | _14A-56-12 56 | 24@2.33 12@4.66 | 595-1023-ND 23.04 17.64 —15.47_ | 14A-56-24 
25 | 1@015 8@030 BSE OOG ND 10.300 7.77 B76 | 14A-2.5R-16 25 | 28@0.09 14@0.18 | 595-1024-ND 1030 7.77 6.76 | 14A-2.5R-28 
5 16 @ 0.31 8@ 0.62 595-1007-ND 1115 8.41 7.31 | 14A-5.0R-16 to | 28@0.36 sao 78 POM i004 993 849 | t4atoRo8 
10 | 16@0.62 8@ 1.25 595-1008-ND 1234 933 8412 | 14A-10R-16 : ‘ ‘ : ; 
a0: | dees 3635 POMC «isci 1128 «9.93 | 140-2046 20 | 28@0.72 14@ 1.44 595-1026-ND 15.01 11.38 9.93 | 14A-20-28 
30 16@19 8@38 BOS-1010-ND 1810 1380 1208 | 14A-20-16 30 | 28@1.06 14@ 2.12 595-1027-ND 1810 13.80 12.08 | 14A-30-28 
56 16@35 3@70 5O5-1011-ND 2304 1764 1547 | 14A-56-16 56 28 @ 2.0 14@4.0 595-1028-ND 23.04 17.64 15.47 | 14A-56-28 
25 | 20@012 10@0.24 | 595-4012-ND 1030 7.77 676 | 14A-2.5R-20 25 | 36@0.07 18@0.14 | 595-1029-ND 10.30 7.77 6.76 | 14A-2.5-36 
5 20 @ 0.25 10@0.50 595-1013-ND 11.15 8.41 7.31 | 14A-5.0R-20 5 36 @ 0.14 18 @ 0.28 595-1030-ND 14.15 8.41 7.31 | 14A-5.0-36 
10 20 @ 0.50 10@ 1.00 595-1014-ND 1234 9.33 8.12 | 14A-10R-20 10 36 @ 0.28 18 @ 0.56 595-1031-ND 12.34 9.33 8.12 | 14A-10-36 
20 20@1.0 10@ 2.0 595-1015-ND 15.01 1138 9.93 | 14-20-20 20 | 36@0.56 18@ 1.12 595-1032-ND 15.01 11.38 9.93 | 14A-20-36 
30 20@15 10@ 3.0 595-1016-ND 1810 1380 12.08 | 14A-30-20 30 | 36@0.82 18@ 1.64 595-1033-ND 1810 13.80 12.08 | 14A-30-36 
56 20@28 10@ 5.6 595-1017-ND 23.04 17.64 ~—15.47_| 14-56-20 56 | 36@1.56 18 @ 3.12 595-1034-ND 23.04 17.64 _—*15.47_| _14A-56-36 
Two-4-One™ Power Transformers Chassis Mount @, -AS re 
is é . - ‘ ~ TERMINALS 
Split Bobbin with High Isolation 375 TERMINAL oN 
Specifications: (9.53) |}-— W —| DETAIL 
: ' , | F RoHS | | PRIMARY 
Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot Terminals: Solder lug/quick-connect type Comriiaet a 187 250 TERMINALS 
terminals « Insulation: Class B (130°C) UL 1446 £66312 2) (4.75) oe ae 
Agency Standards: t 4 cx 
* UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) — ae a (Dual Primary Shown) 
094 "156. 
Dimensions - Inch (mm) Wot. L (2.39) (3.96) 
Size | VA L W H A ML (typ.) | Lbs. (Kg) ML — DUAL PRIMARY SINGLE PRIMARY 
4 | 6 | 237 (60.3) | 1.31 (33.3) | 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) | 2.00 (60.8) | 0.44 (0.20) & 
5 | 12 | 281(71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 2.37 (60.3)| 0.7 (0.32) 115/230v $2 115V 
6 | 30 | 3.25 (82.6) | 1.74 (44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.3) | 2.81 (71.4)] 1.1 (0.50) ° © 188 (4.78) 50/60 Hz 50/60 Hz 
7 | 56 | 3.68 (93.7) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 3.13(79.4)| 1.7 (0.77) Mounting slacteaies. eae C.T. 
8 | 100 | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.67 (67.7) | 3.08 (78.2) | 3.63 (92.0)| 2.75 (1.25) oe ou Holes(2) like polarity @——* 
Secondary Secondary 
RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA VCT@A Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | VA VCT@A Part No. 1 10 25 _| PartNo. 
Single Primary 115V Dual Primary 115V / 230V 
4 6 10 @ 0.60 595-1035-ND 9.90 7.50 6.53 | 241-4-10 4 6 10 @ 0.60 595-1069-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-10 
5 12 10@12 595-1036-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-10 5 12 10@1.2 595-1070-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-10 
6 30 10@30 595-1037-ND 15.44 41.74 10.27 | 241-6-10 6 30 10@3.0 595-1071-ND —17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-10 
7 56 10@5.0 595-1038-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-10 7 56 10@5.0 595-1072-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-10 
8 100 10@10 595-1039-ND 29.39 22.59 19.88 941-8-10 8 100 10@10 595-1073-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-10 
4 6 12.6 @0.50 595-1040-ND 9.90 750 6.53 241-4-12 4 6 12.6 @ 0.50 595-1074-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-12 
5 42 12.6@1.0 595-1041-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-12 5 12 12.6@1.0 595-1075-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-12 
6 30 12.6@2.5 595-1042-ND 15.41 11.74 10.27 | 241-6-12 6 30 12.6@2.5 595-1076-ND 17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-12 
7 56 126@40 595-1043-ND 21.44 1641 4440 | 241-7-12 7 56 126@40 595-1077-ND 21.99 16.82 414.76 | DP-241-7-12 
8 400 126@80 595-1044-ND 29.39 99.59 j9.88 | 241-8-12 8 100 12.6@ 8.0 595-1078-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-12 
4 6 16 @040 595-1045-ND 9.90 750 653) 241-416 4 6 16 @ 0.40 595-1079-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-16 
5 12 16.@ 0.80 595-1046-ND 10.97 33 706 | 241-5-16 5 12 16 @ 0.80 595-1080-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-16 
6 30 16@20 BS-1047-ND 15.41 11.74 1097 | 241-6-16 6 30 16 @2.0 595-1081-ND ‘17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-16 
7 56 16@35 595-1048-ND 21.44 1641 1440 | 241-7-16 7 56 16@35 595-1082-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-16 
8 100 16@6.25 595-1040-ND 29.39 99.59 toga | 241-8-16 8 100 16 @ 6.25 595-1083-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-16 
Z 6 SSE FORSTER a00 750 EEL ET 4 6 20 @ 0.30 595-1084-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-20 
5 i one 086 PRIM 1097 832 meyers: 5 12 20 @ 0.60 595-1085-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-20 
i 30 oats Re 45.41 4474 joo?) | odtcecon 6 30 20@15 595-1086-ND ‘17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-20 
‘ : : : 7 56 20@28 595-1087-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-20 
7 | 156 2062.8 eapsl0osNOm 21.44 1641 14.40" | “2417-20 8 | 100 20@ 5.0 595-1088-ND 30.75 —-23.62~—=—«20.76_| P-241-8-20 
4 6 24@0:25 SeoTOSoND) 9.90 7.50 G:b3) | 24t-a-2d 4 6 24@ 0.25 595-1089-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-24 
5 12 24@ 0.50 595-1056-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-24 5 12 24 @ 0.50 595-1090-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-24 
6 30 2401.25 peotonng 15.41 Mya AO2T | 281-628 6 30 24@ 1.25 S954091-ND 17.38 = 13.21. 11.55. | DP-241-6-24 
7 56 24@24 595-1058-ND 21.44 16.41 14.40 | 241-7-24 7 56 24@2.4 595-1092-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-24 
8 100 24@ 4.0 595-1059-ND 29.39 22.59 19.88 | 241-824 8 100 24 @ 4.0 595-1093-ND 30.75 23.62 20.76 _| ‘DP-241-8-24 
5 12 28 @ 0.42 595-1060-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-28 5 12 28 @ 0.42 595-1094-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-28 
6 30 8@14 595-1061-ND = 15.41 11.74 10.27 | 241-6-28 6 30 28@14 595-1095-ND ‘17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-28 
v4 56 28 @2.0 595-1062-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-28 7 56 28 @ 2.0 595-1096-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-28 
8 100 28 @3.6 595-1063-ND__29.39 22.59 19.88 | 241-8-28 8 100 28 @ 3.6 595-1097-ND 30.75 23.62 20.76 _| DP-241-8-28 
J 6 36 @ 0.17 595-1064-ND 9.90 7.50 6.53 | 241-4-36 4 6 36 @0.17 595-1098-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-36 
5 12 36 @ 0.35 595-1065-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-36 5 12 36 @ 0.35 595-1099-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-36 
6 30 36 @ 0.85 595-1066-ND 15.41 11.74 10.27 | 241-6-36 6 30 36 @ 0.85 595-1100-ND ‘17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-36 
7 56 36@15 595-1067-ND 21.44 16.41 14.40 | 241-7-36 7 56 36@15 595-1101-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-36 
8 100 36. @28 595-1068-ND 29.39 22.59 19.88 | 241-8-36 8 100 36 @2.8 595-1102-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2375 


Signal Transformer Flat Head™ Low Profile Transformers 


WIIIVIIMIJLL/ =P rinted Circuit Mount 


BCB 
Specifications: « Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) [>>| Primary 
Agency Standards: UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 115/230V 
50/60 Hz 
VA Dimensions — Inch (mm) Wot. @ © 
(Size) A B C L W H N oz. (kg) ° : 
2 | 1.60 (40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.650 (16.5) = 5 (0.14) 7 
6 | 1.60(40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.850 (21.6) = 7 (0.20) @ 8 
42 | 2.00(50.8) | 0.50(127) | 0.50(12.7) | 2.50(63.5) | 2.00(60.8) | 1.065 (27.1) - 11 (0.31) . 
24 | 1.90 (48.3) | 0.60(15.2) | 0.53(13.5) | 2.87(72.9) | 2.25 (57.2) | 1.250 (31.8) | 2.41 (61.2) | 15 (0.43) ‘ 6 
48 | 2.18(55.4) | 0.60(15.2) | 0.66(16.8) | 3.12(79.2) | 2.50(63.5) | 1.375 (34.9) | 2.62 (66.5) | 21 (0.60) F , ; 
¢ Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
2 10 @ 250 5@05 595-1308-ND 1149 870 7.58 | LP-10-250 2 24 @ 100 12@0.2 505-1327-ND 1149 870 7.58 | LP-24-100 
6 10 @ 600 5@12 595-1309-ND 1264 957 8.34 | LP-10-600 6 24 @ 250 12@05 595-1328-ND 1264 957 8.34 | LP-24-250 
12 10 @ 1200 5@24 595-1310-ND 16.54 1261 11.04 | LP-10-1200 12 24 @ 500 12@1.0 595-1329-ND 16.54 12.61 11.04 | LP-24-500 
24 40 @ 2400 5@48 595-1311-ND 18.55 1419 12.45 LP-10-2400 24 24 @ 1000 12@20 595-1330-ND 18.55 14.19 12.45 LP-24-1000 
48 | 10 @ 4800 5@9.6 595-1312-ND 22.97_—-*17.65 —_-15.52_|_LP-10-4800 48 | _24@ 2000 12@4.0 S95-1331-ND 22.97 17.65 15.52 | LP-24-2000 
2 | 126@ 200 63@04 | 595-1313-ND 1149 870 7.58 | LP-12-200 7 one 3 beotr Bel 4s B70 788) LP-a0-85 
6 | 126@450 63@0.9 |595-1314ND 1264 957 8.34 | LP-12-450 6 30 @ 200 15@0.4 595-1333-ND 12.64 9.57 8.34 | LP-30-200 
12 | 126@900 63@18 | 595-1315-ND 1654 1261 11.04 | LP-12-900 12, | 202 00 O08 eect (1654 1261 11.04 | LP-80-400 
24 |126@1900 | 63@38 |s95-1316-ND 1855 1419 1245 | LP-12-1900 at | een 00 15e16 = eae a 1855 1419 1245 | LP-30-800 
48 | 30@ 1600 15 @3.2 595-1336-ND 22.97 17.65 _—‘15.52_| LP-30-1600 
48 | 12.6 @ 3800 63@7.6 | 595-1317-ND 22.97 17.65 _—‘15.52_| _LP-12-3800 3 ares 7018 WEES 1149 a7 7g 1 pees 
oe 5 || 16180 8003 voeaum 149 6870) 7.58 | LP-16-150 6 | 34@170 17@034 | 595-1336-ND 1264 9.57 8.34 |_LP-34-170 
Be eens se07 = «1264 (957 B84 | LP-16-950 12 | 34@340 17@068 | 595-1330-ND 1654 12.61 11.04 | LP-34-340 
12 16 @ 700 8@14 595-1320-ND 1654 1261 11.04 | LP-16-700 4 34 @ 700 7@14 595-1340-ND 1855 1419 1245 | Lp-34-700 
24 | 16 @ 1500 8@3.0 595-1321-ND 18.55 14.19 12.45 | LP-16-1500 48_| 34@ 1400 17@28 595-1341-ND 22.97—-:17.65 ‘15.52 | _LP-34-1400 
48 | 16@3000 8@60 595-1322-ND 22.97 17.65 _‘15.52_| LP-16-3000 2 40 @ 60 20@012  |5951342ND 1149. «870. 758 | LP-40-60 
2 20 @ 125 10 @0.25 595-1323-ND 11.49 8.70 7.58 LP-20-125 6 40 @ 150 20 @ 0.3 595-1343-ND 12.64 9.57 8.34 LP-40-150 
12 20 @ 600 10@1.2 §95-1324-ND 16.54 12.61 11.04 LP-20-600 12) 40 @ 300 20@0.6 595-1344-ND 16.54 12.61 41.04 LP-40-300 
24 | 20@1200 10@24 595-1325-ND 1855 1419 1245 | LP-20-1200 24 40 @ 600 20@ 1.2 595-1345-ND 1855 14.19 1245 | LP-40-600 
48 | 20@2400 10@48 595-1326-ND 22.97 17.65 15.52 | LP-20-2400 48 | 40@ 1200 20@ 2.4 595-1346-ND 22.97 17.65 15.52 | LP-40-1200 


Miniature Low Power Transformers 


Signal’s PC low power transformers are designed to operate between 50 and 500Hz without any degradation in output voltage. 


Specifications: + Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: ¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 


Single 115V Primary 
Type PC 6 Pins 


@ ow 


Dual 115/230V Primary 
Type DPC 8 Pins 


VA Dimensions - Inch (mm) Wot. TBR Ee: YEE Dee <—© : ° 7 2 
Size Li Ww H A (6-Pin) A (8-Pin) B oz. (kg) . a“ Patan 
1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.312 (7.92) | 0.200 (5.08) | 1.030 (26.2) | 3 (0.08) i! F atteM is : g @ @ 
44 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.130 (28.7) | 5 (0.14) = i ° . . 
10. | 4.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.330 (38.8) | 9 (0.23) : ~ | © ed Hz ‘ 
24 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 2.130 (54.1) | 12 (0.34) kw * Indicates like polarity « Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type PC Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DPC 
12 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1103-ND 8.08 6.11 5.33 PC-12-100 1.2 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1131-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-12-100 
44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 595-1104-ND 9.57 7.26 6.34 PC-12-350 44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 §95-1132-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-12-350 
10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 595-1105-ND 11.10 8.43 7.37 PC-12-800 10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 §95-1133-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-12-800 
24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1106-ND 15.46 911.72 10.23 PC-12-2000 24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1134-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-12-2000 
1.2 16@75 8@ 150 595-1107-ND 8.08 6.11 5.33 PC-16-75 1.2 16@75 8@ 150 §95-1135-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-16-75 
44 16 @ 260 8@520 595-1108-ND 9.57 7.26 6.34 PC-16-260 44 16 @ 260 8@520 §95-1136-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-16-260 
10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1109-ND 11.10 8.43 7.37 PC-16-640 10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1137-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-16-640 
24 16 @ 1500 8 @ 3000 595-1110-ND 15.46 = 11.72 10.23 PC-16-1500 24 16 @ 1500 8 @ 3000 §95-1138-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-16-1500 
1.2 20 @ 60 10 @ 120 595-1111-ND 8.08 6.11 5.33 PC-20-60 1.2 20 @ 60 10 @ 120 §95-1139-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-20-60 
44 20 @ 220 10 @ 440 595-1112-ND 9.57 7.26 6.34 PC-20-220 4.4 20 @ 220 10 @ 440 595-1140-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-20-220 
10 20 @ 500 10 @ 1000 595-1113-ND 11.10 8.43 7.37 PC-20-500 10 20 @ 500 10 @ 1000 §95-1141-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-20-500 
24 20 @ 1200 10 @ 2400 595-1114-ND 15.46 = 11.72 10.23 PC-20-1200 24 20 @ 1200 10 @ 2400 §95-1142-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-20-1200 
1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1115-ND 8.08 6.11 5.33 PC-24-50 1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1143-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-24-50 
44 24 @ 180 12 @ 360 595-1116-ND 9.57 7.26 6.34 PC-24-180 44 24 @ 180 12 @ 360 595-1144-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-24-180 
10 24 @ 450 12 @ 900 595-1117-ND 11.10 8.43 7.37 PC-24-450 10 24 @ 450 12 @ 900 §95-1145-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-24-450 
24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1118-ND 15.46 11.72 10.23 PC-24-1000 24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1146-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-24-1000 
1.2 28 @ 40 14@80 595-1119-ND 8.08 6.11 5.33 PC-28-40 1.2 28 @ 40 14@80 595-1147-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-28-40 
44 28 @ 160 14 @ 320 595-1120-ND 9.57 7.26 6.34 PC-28-160 44 28 @ 160 14 @ 320 595-1148-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-28-160 
10 28 @ 360 14@720 595-1121-ND 11.10 8.43 7.37 PC-28-360 10 28 @ 360 14@720 595-1149-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-28-360 
24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1122-ND 15.46 11.72 10.23 PC-28-800 24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1150-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-28-800 
1.2 34 @ 35 17@70 595-1123-ND 8.08 6.11 5.33 PC-34-35 1:2 34 @ 35 17@70 §95-1151-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-34-35 
44 34 @ 125 17 @ 250 595-1124-ND 9.57 7.26 6.34 PC-34-125 44 34 @ 125 17 @ 250 §95-1152-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-34-125 
10 34 @ 300 17 @ 600 595-1125-ND 11.10 8.43 7.37 PC-34-300 10 34 @ 300 17 @ 600 §95-1153-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-34-300 
24 34 @ 700 17 @ 1400 595-1126-ND 15.46 11.72 10.23 PC-34-700 24 34 @ 700 17 @ 1400 §95-1154-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-34-700 
1.2 40 @ 30 20 @ 60 595-1127-ND 8.08 6.11 5.33 PC-40-30 1.2 40 @ 30 20 @ 60 §95-1155-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-40-30 
44 40 @ 110 20 @ 220 595-1129-ND 9.57 7.26 6.34 PC-40-110 4.4 40 @ 110 20 @ 220 595-1156-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-40-110 
10 40 @ 250 20 @ 500 595-1130-ND 11.10 8.43 7.37 PC-40-250 10 40 @ 250 20 @ 500 §95-1157-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-40-250 
24 40 @ 600 20 @ 1200 595-1128-ND 15.46 = 11.72 10.23 PC-40-600 24 40 @ 600 20 @ 1200 §95-1158-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-40-600 


2376 t091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Signal Transformer Split/Tran™ Low Power Transformers 
WIIIIIIILIEE = Split Bobbin with High Isolation 


Signal’s ST and DST transformers use a split bobbin that provides superior islolation and low capacitive 
coupling. 
Specifications: ¢ Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot ¢ Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: * UL 1446 (E66312) * UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 
#66 (File #221070) 
Dimensions - Inch (mm) Optional Mtg. Wot. 
Size | VA L Ww H ML A B c Screw & Nut Ibs. (kg) TYPE ST TYPE DST 
2 | 1.1 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 0.97 (24.6) _ 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) Nave 0.17 (0.08) Single Erimary puet ete 
3 | 24 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.21 (30.8) - 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) 0.25 (0.11) | (| RITA > © © =—© 
4 | 6 | 1.62 (41.3) | 1.31 (33.3) | 1.31 (33.3) | 1.06 (26.9) | 0.250 (6.4) | 0.350 (8.9) | 1.250 (32.5) | ,_ _ | 0.44 (0.20) L ls — t B f 3 f 
5 | 12 | 1.91 (48.4) | 1.59 (40.4) | 1.45 (36.9) | 1.25 (31.8) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.410 (35.8) ie # pala 0.70 (0.32) | Y EE A 5cty,e © ©— © 
6 | 20 | 2.25 (57.2) | 1.88 (47.8) | 1.45 (36.9) | 1.50 (38.1) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.600 (40.6) ‘ 0.80 (0.36) eg are © . O a ae 
7 | 36 | 2.62 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.59 (40.4) fi 0.400 (10.2) | 0.400 (10.2) | 1.850 (47.0) + 1.1 (0.50) NOTE: Pins 2 & 3 omitted © 50/60 Hz . © 
+ Size 7 has 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for a #6 screw. Need not be nylon. on single primary versions * Indicates like polarity * Indicates like polarity 
Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA VCT@A V@A Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | VA VCT@A V@A Part No. 1 10 25 | PartNo. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type ST Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DST 
2 11 | 12.6@0.09 | 63@0.18 | 595-1159-ND 8.53 6.44 5.61 ] ST-2-12 2 11 | 126@0.09 | 63@0.18 | 595-1194-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-12 
3 24 | 126@02 | 63@04 | 595-1160-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-12 3 24 | 126@0.2 | 63@0.4 | 595-1195-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-12 
4 6 126@0.5 | 63@1.0 | 595-1161-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-12 4 6 126@0.5 | 63@1.0 | 595-1196-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-12 
5 12 | 126@1.0 | 63@2.0 | 595-1162-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-12 5 12 | 126@1.0 | 63@2.0 | 595-1197-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-12 
6 20 | 126@16 | 63@3.2 | 595-1163-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-12 6 20 | 126@16 | 63@3.2 | 595-1198-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-12 
2 11 | 16@0.07 8@0.14 595-1164-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-16 2 1.1 | 16@0.07 8@0.14 595-1199-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-16 
3 24 | 16@0.15 8@03 595-1165-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-16 3 24 | 16@015 8@03 595-1200-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-16 
4 6 16@04 8@08 595-1166-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-16 4 6 16@04 8@08 595-1201-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-16 
5 12 16@0.8 8@16 595-1167-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-16 5 12 16@08 8@16 595-1202-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-16 
6 20 | 16@1.25 8@25 595-1168-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-16 6 20 | 16@1.25 8@25 595-1203-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-16 
7 36 | 16@2.25 8@45 595-1169-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-16 7 36 | 16@2.25 8@45 595-1204-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-16 
2 11 | 20@0.055 | 10@0.11 | 595-1170-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-20 2 1.1 | 20@0.055 | 10@0.11 | 595-1205-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-20 
3 24 | 20@012 | 10@0.24 | 595-1171-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-20 3 24 | 20@012 | 10@0.24 | 595-1206-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-20 
4 6 20@0.3 10@0.6 595-1172-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-20 4 6 20@0.3 10@06 595-1207-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-20 
5 12 20@06 10@1.2 595-1173-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-20 5 12 20@ 0.6 10@1.2 595-1208-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-20 
6 20 20@1.0 10@2.0 595-1174-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-20 6 20 20@1.0 10@20 595-1209-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-20 
7 36 20@18 10@3.6 595-1175-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-20 7 36 20@18 10@3.6 595-1210-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-20 
2 11 | 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1176-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-24 2 1.1 | 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1211-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-24 
3 24 24@01 12@0.2 595-1177-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-24 3 2.4 24@01 12@0.2 595-1212-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-24 
4 6 24 @ 0.25 12@05 595-1178-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-24 4 6 24 @ 0.25 12@05 595-1213-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-24 
5 12 24@0.5 12@1.0 595-1179-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-24 5 12 24@05 12@1.0 595-1214-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-24 
6 20 24@08 12@1.6 595-1180-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-24 6 20 24@08 12@16 595-1215-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-24 
7 36 24@15 12@3.0 595-1181-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-24 7 36 24@15 12@3.0 595-1216-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-24 
2 11 | 28@0.04 | 14@0.08 | 595-1182-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-28 2 1.1 | 28@0.04 | 14@0.08 | 595-1217-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-28 
3 24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1183-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-28 3 24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1218-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-28 
4 6 28 @0.2 14@04 595-1184-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-28 4 6 28 @0.2 14@04 595-1219-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-28 
5 12 | 28@042 | 14@0.84 | 595-1185-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-28 5 12 | 28@042 | 14@0.84 | 595-1220-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-28 
6 20 28 @0.7 14@14 595-1186-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-28 6 20 28 @07 14@14 595-1221-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-28 
7 36 28 @1.3 14@26 595-1187-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-28 7 36 28 @ 1.3 14@26 595-1222-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-28 
2 11 | 36@0.03 | 18@0.06 | 595-1188-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-36 2 1.1 | 36@0.03 | 18@0.06 | 595-1223-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-36 
3 24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1189-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-36 3 24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1224-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-36 
4 6 36@0.17 | 18@0.34 | 595-1190-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-36 4 6 36@0.17 | 18@0.34 | 595-1225-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-36 
5 12 | 36@0.35 18@07 595-1191-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-36 5 12 | 36@0.35 18@07 595-1226-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-36 
6 20 | 36@0.55 18@14 595-1192-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-36 6 20 | 36@0.55 18@14 595-1227-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-36 
7 36 36 @1.0 18@2.0 595-1193-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-36 7 36 36@1.0 18@20 595-1228-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-36 
All-4-One™ International Transformers Chassis Mount P 7 C€ @, .AL 
> —— 
Ba'60 Hz j f 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot ¢ Primaries: Dual primaries (115/230V — 50/60Hz) © . © 
* Leakage: Current meets UL 60601-1, IEC/EN 60601-1 * Insulation: Class F insulation 115V ° 
(155°C) * Flammability Rating: Bobbin and shroud material meet UL 94VO 50/60 Hz é i eo tes iy 


Agency Standards: UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE 


certified to VDE 0805 / EN 60950 (File #1448) 
MOUNTING STYLE B 


MOUNTING STYLE C 


VA | Mtg. Dimensions - Inch (mm) Mtg. Wot. ane: Quick- BOTTOM VIEW: 
Size | Style L W H C ML Terminals |Screw| Ibs. (kg) connect 
25 | Cc | 281 (71.4) | 2.14 (644) | 2.31 (68.7) | 0.31(7.9) | 2.37 (60.3) | 0.187(4.75)| #6 | 1.25 (0.57) solder lug 
43 | C | 3.12(79.4) | 2.14 (54.4) | 2.68 (68.2) | 0.31 (7.9) | 2.81 (71.4) | 0.187 (4.75) | #6 | 1.6 (0.73) terminals yy 
80 | B | 2.50 (63.5) | 2.52 (64.3) | 3.00 (76.2) | 0.31 (7.9) | 2.00(50.8) | 0.187 (4.75) | #6 | 28(1.27) io oO ; 
430 | B | 2.81 (71.4) | 3.00 (76.2) | 3.37 (85.7) | 0.37 (9.5) | 2.25 (57.2) | 0.25 (6.35) | #8 | 4.1 (1.86) ML (Mounting Style C Shown) 
175 | B | 3.12(79.4) | 3.14 (79.7) | 3.75 (95.3) | 0.37 (9.5) | 2.50 (63.5) | 0.25 (6.35) | #8 5.5 (2.49) [* L ssl 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) VCT@A V@A Part No. J 10 25 Part No. 
43 12.6 @3.4 6.3 @6.8 595-1274-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-12 130 24@54 12@108 595-1291-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-24 
80 12.6 @6.3 6.3 @ 12.6 595-1275-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-12 175 24 @7.3 12@ 14.6 595-1292-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-24 
130 12.6 @ 10.3 6.3 @ 20.6 595-1276-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-12 25 28 @0.9 14@ 1.86 595-1293-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-28 
175 12.6 @ 14.0 6.3 @ 28.0 595-1277-ND 48.15 87.01 32.55 A41-175-12 43 28 @1.5 14@3.0 595-1294-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-28 
25 16@1.6 8@3.2 595-1278-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-16 80 28 @ 2.8 14@56 595-1295-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-28 
43 16@27 8@54 595-1279-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-16 130 28 @ 4.6 14@9.2 595-1296-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-28 
80 16@5.0 8@10.0 595-1280-ND 30.69 23.46 = 20.56 A41-80-16 175 28 @ 6.25 14@12.5 595-1297-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-28 
130 16@81 8@ 16.2 595-1281-ND 41.16 31.48 = 27.61 A41-130-16 25 36 @0.7 18@14 595-1298-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-36 
175 16 @ 11.0 8 @ 22.0 595-1282-ND 48.15 87.01 32.55 A41-175-16 43 36 @1.2 18@24 595-1299-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-36 
25 20 @ 1.25 10@25 595-1283-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-20 80 36 @ 2.2 18@44 595-1300-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-36 
43 20 @ 2.2 10@4.4 595-1284-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-20 130 36 @ 3.6 18@7.2 595-1301-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-36 
80 20 @ 4.0 10 @ 8.0 595-1285-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-20 175 36 @ 4.8 18@9.6 595-1302-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-36 
130 20 @6.5 10 @ 13.0 595-1286-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-20 25 230 @ 0.11 115 @ 0.22 595-1303-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-230 
175 20 @8.8 10 @ 17.6 595-1287-ND 48.15 87.01 32.55 A41-175-20 43 230 @ 0.19 115 @ 0.38 595-1304-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-230 
25 24@1.0 12@2.0 595-1288-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-24 80 230 @ 0.35 115 @0.7 595-1305-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-230 
43 24@18 12@3.6 595-1289-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-24 130 230 @ 0.57 115 @ 1.14 595-1306-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-230 
80 24 @3.3 12 @66 595-1290-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-24 175 230 @ 0.76 115 @ 1.52 595-1307-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-230 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2377 


1% TEXAS 


INSTRUMENTS 
Isolated DC-DC Converters 


Features: 


* State-of-the-art in board-mounted converters 

* High frequency technology with surface mount construction forms high efficiency with unparalleled flexibility 

* Designed for telecommunications, industrial, computer and other distributed power applications that require 
input-to-output isolation 


* Very few, if any external components required to make these converters perform 


Plug-In Power Modules 


¢ Makes design-in a snap, saving valuable board space during TI/Plug in Power Solutions package designs 


Plug-in power solutions are designed to work from industry-standard DC bus voltages 


* The Output Current of the converter should match the maximum current need of your application 
* Choose an adjustable or fixed Output Voltage that meets your requirements 
* Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal through-hole are available in 


most product series 


Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 Output #3 (Ww) Type Orientation Part No. i 25 100 Part No. 
Multiple Output 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 = 6.0 DIP Horizontal PT4311A-ND 27.54 25.71 23.87 PT4311A 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 _— 6.0 SMD Horizontal 296-19982-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4311C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.5 -12.0@0.5 _— 6.0 SMD Horizontal 296-19983-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4313C 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 -24.0 @ 0.25 = 6.0 DIP Horizontal 296-19984-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4314A 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 -24.0 @ 0.25 — 6.0 SMD Horizontal 296-19985-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4314C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 +3.75 @ 1.75 = 35.0 SMD Horizontal 296-20026-ND® 91.86 85.74 79.62 PT4701C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 +3.75 @ 1.75 — 35.0 SIP Vertical 296-20027-ND® 91.86 85.74 79.62 PT4701N 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.25 3.3 @ 3.0 1.5 @2.0 25.0 SMD Horizontal 296-20028-ND® 52.22 48.74 45.26 PT4801C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20029-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4821A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20030-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4821C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20031-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4821N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20032-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4822A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20033-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4822C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20034-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4822N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20035-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4823A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20036-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4823C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20037-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4823N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20038-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4824A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20039-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4824C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP. Vertical 296-20040-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4824N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20041-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4825A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20042-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4825C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20043-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4825N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20044-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4826A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20045-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4826C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8@5.5 35.0 SIP Vertical 296-20046-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4826N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.8 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20047-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4827A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20048-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4828A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 15 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20049-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4828C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP. Vertical 296-20050-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4828N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20051-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4829A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@55 15 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20052-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4829C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 1.8@5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20053-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4829N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20054-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4831A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20055-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4831C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20056-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4831N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20057-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4832A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20058-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4832C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20059-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4832N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20060-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4833A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20061-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4833C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20062-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4833N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20063-ND® 120.05 112.05 104.04 PT4851A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20064-ND® 120.05 112.05 104.04 PT4851C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP. Vertical 296-20065-ND® 120.05 112.05 104.04 PT4851N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20066-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4852A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20067-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4852C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20068-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4852N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20069-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4853A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20070-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4853C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20071-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4853N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20072-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4854A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20073-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4854C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20074-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4854N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP. Horizontal 296-20075-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4855A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20076-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4855C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SIP Horizontal 296-20077-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4856A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SMD Horizontal 296-20078-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4856C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SIP Vertical 296-20079-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4856N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @7.0 = 28.0 DIP Horizontal 296-20306-ND® 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2@7.0 _— 28.0 SMD Horizontal 296-20307-ND 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 7.0 = 28.0 SMD Horizontal 296-20308-ND® 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 — 32.4 DIP Horizontal 296-20309-ND® 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 SMD Horizontal 296-20310-ND 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 SMD Horizontal 296-20311-ND® 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 _— 45.0 DIP Horizontal 296-20312-ND® 73.50 68.60 63.70 PTB48502AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 = 45.0 SMD Horizontal 296-20313-ND® 73.50 68.60 63.70 PTB48502AAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @6.5 = 65.0 DIP Horizontal 296-20314-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20315-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20316-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 _— 72.0 SMD Horizontal 296-20317-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510BAZ 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 DIP Horizontal 296-20318-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAH 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 SMD Horizontal 296-20319-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAS. 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 SMD Horizontal 296-20320-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 DIP Horizontal 296-20321-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @6.5 _— 65.0 SMD Horizontal 296-20322-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20323-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 = 72.0 SMD Horizontal 296-20324-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 DIP Horizontal 296-20347-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 SMD Horizontal 296-20348-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 SMD Horizontal 296-20349-ND® 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0@ 1.25 = 30.0 DIP Horizontal 296-20350-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAH 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0 @ 1.25 = 30.0 SMD Horizontal 296-20351-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAS 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0 @ 1.25 = 30.0 SMD Horizontal 296-20352-ND® 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 DIP Horizontal 296-20984-ND® 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 SMD Horizontal 296-20353-ND 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 SMD Horizontal 296-20354-ND® 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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I} TEXAS 


INstruMeNts Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Output 
36.0 ~ 75.0 1.4 @ 16.0 22.4 SIP Vertical 296-19957-ND® 62.22 58.08 53.93 PT3405N 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 SIP Horizontal 296-19958-ND® 62.22 58.08 53.93 PT3406A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 SIP Vertical 296-19959-ND® 62.22 58.08 53.93 PT3406N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 DIP Horizontal PT4122A-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4122A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 DIP. Horizontal 296-19960-ND@ 48.68 45.43 42.19 PT4124A 
36.0 ~ 75.0 1.5 @5.0 75 SMD Horizontal 296-19961-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4126C 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 DIP. Horizontal PT4141A-ND®@ 48.68 45.43 42.19 PT4141A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMD Horizontal 296-19962-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4141C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 DIP Horizontal PT4142A-ND®@ 48.68 45.43 42.19 PT4142A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal PT4142C-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4142C 
18.0 ~ 40.0 1.5 @ 5.0 75 DIP. Horizontal 296-19963-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4146A 
38.0 ~ 75.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal 296-19964-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4212C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 7.2 DIP Horizontal 296-19965-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4214A 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 7.2 SMD Horizontal 296-19966-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4214C 
36.0 ~ 75.0 1.8 @ 3.0 5.4 SIP Horizontal 296-19967-ND@ 46.35 43.26 40.17 PT4221A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal 296-19968-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4222A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-19969-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4222C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 296-19970-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4223A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2: 10.0 SMD Horizontal 296-19971-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4223C 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 SIP Horizontal 296-19972-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4224A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 SIP Vertical 296-19973-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4224N 
36.0 ~ 75.0 1.2~1.3 @ 3.0 3.9 SIP Horizontal 296-19974-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4227A 
18.0 ~ 36.0 3.3 @ 3.0 10.0 SIP Horizontal 296-19975-ND 46.35 43.26 40.17 PT4242A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT4243A-ND 46.35 43.26 40.17 PT4243A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-19976-ND 46.35 43.26 40.17 PT4243C 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 296-19977-ND 46.35 43.26 40.17 PT4243N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SIP Horizontal 296-19978-ND 46.35 43.26 40.17 PT4244A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-19979-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4244C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SIP Vertical 296-19980-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4244N 
18.0 ~ 36.0 1.2 ~ 1.3 @ 3.0 3.9 SIP. Horizontal 296-19981-ND@ 46.35 43.26 40.17 PT4247A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Horizontal 296-19986-ND@ 102.96 96.10 89.24 PT4411A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SMD Horizontal 296-19987-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4411C 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Vertical 296-19988-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4411N 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SIP Horizontal 296-19989-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4412A 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SMD Horizontal 296-19990-ND 102.96 96.10 89.24 PT4412C 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SIP Vertical 296-19991-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4412N 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SIP Horizontal 296-19992-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4413A 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SMD Horizontal 296-19993-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4413C 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SIP Vertical 296-19994-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4413N 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-19995-ND 72.83 67.97 63.12 PT4501A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical 296-19996-ND 72.83 67.97 63.12 PT4501N 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Horizontal 296-19997-ND 72.83 67.97 63.12 PT4502A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal 296-19998-ND® 72.83 67.97 63.12 PT4502C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Vertical 296-19999-ND® 72.83 67.97 63.12 PT4502N 
18.0 ~ 40.0 12.0 @ 1.6 19.2 SIP Horizontal 296-20000-ND® 72.83 67.97 63.12 PT4503A 
18.0 ~ 40.0 15.0 @ 1.3 19.5 SIP Horizontal 296-20001-ND® 72.83 67.97 63.12 PT4504A 
18.0 ~ 40.0 1.5 @5.0 75 SIP Horizontal 296-20002-ND 72.83 67.97 63.12 PT4506A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @5.0 9.0 SIP Horizontal 296-20003-ND 72.83 67.97 63.12 PT4507A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @ 5.0 9.0 SIP Vertical 296-20004-ND 72.83 67.97 63.12 PT4507N 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 SIP Horizontal 296-20005-ND 72.83 67.97 63.12 PT4508A 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 SIP Vertical 296-20006-ND 72.83 67.97 63.12 PT4508N 
18.0 ~ 40.0 1.2@5.0 6.0 SIP Horizontal 296-20007-ND 56.03 52.29 48.56 PT4509A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-20008-ND 47.63 44.45 41.28 PT4521A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Horizontal 296-20009-ND 47.63 44.45 41.28 PT4522A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal 296-20010-ND 47.63 44.45 41.28 PT4522C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Vertical 296-20011-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4522N 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.6 19.2 SIP Horizontal 296-20012-ND 47.63 44.45 41.28 PT4523A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.6 19.2 SMD Horizontal 296-20013-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4523C 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 SIP Horizontal 296-20014-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4524A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 5.0 6.0 SIP Horizontal 296-20015-ND@ 47.63 44.45 41.28 PT4529A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Horizontal 296-20016-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4561A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal 296-20017-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4562A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.0 30.0 SIP Vertical 296-20018-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4564N 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 8.0 20.0 SMD Horizontal 296-20019-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4566C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SMD Horizontal 296-20020-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4581C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Vertical 296-20021-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4581N 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT4582A-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4582A 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Vertical 296-20022-ND 66.45 62.02 57.59 PT4582N 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Horizontal 296-20023-ND 66.45 62.02 57.59 PT4585A 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SMD Horizontal 296-20024-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4585C 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20325-ND 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20326-ND® 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAS 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20327-ND® 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAZ 
36.0 ~ 57.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20331-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540AAZ 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 DIP. Horizontal 296-20332-ND@ 35.90 = = PTB48540BAH 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMD Horizontal 296-20334-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540BAZ 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 DIP. Horizontal 296-20335-ND® 35.90 ext ot PTB48540CAH 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-20337-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540CAZ 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20338-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAH 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20339-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAS 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20340-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAZ 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~3.6 @ 8.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20341-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20342-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAS 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20343-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAZ 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 DIP. Horizontal 296-20344-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAH 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20345-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAS 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20346-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 DIP. Horizontal 296-20355-ND 93.00 86.80 80.60 PTB78520WAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 SMD Horizontal 296-20356-ND 93.00 86.80 80.60 PTB78520WAS 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20357-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAH 
18.0 ~ 60.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20358-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAS 
18.0 ~ 60.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20359-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20360-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20361-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAS 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20362-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAZ 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 DIP. Horizontal 296-20363-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAH 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20364-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAS 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20365-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAZ 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 DIP Horizontal 296-21399-ND® 37.77 35.26 32.74 PTEA404120N2AD 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 DIP. Horizontal 296-21400-ND@ 37.77 35.26 32.74 PTEA404120P2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 20.0 50.0 DIP Horizontal 296-22971-ND 37.77 35.26 32.74 PTEA420025N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 20.0 66.0 DIP. Horizontal 296-22972-ND 37.77 35.26 32.74 PTEA420033N2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21462-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA401120A1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21463-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA401120A1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21464-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120A2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21465-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120A2AZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstruMeNts Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont.) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21466-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120A3AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21467-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120A3AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21468-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120N1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21469-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120N1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-19774-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-19775-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AS, 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21470-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21471-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120P1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21472-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120P1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21473-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120P2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21474-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-21475-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA402050A1AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-21476-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA402050A3AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-21477-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA402050A3AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP. Horizontal 296-20492-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA402050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20493-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA402050N2AS, 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-21478-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA402050P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP. Horizontal 296-21479-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA403033A1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21480-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA403033A1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP. Horizontal 296-21481-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21482-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21483-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A3AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21484-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A3AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21485-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033N1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21486-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033N1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-20494-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-20495-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AS, 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21487-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21488-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033P1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP. Horizontal 296-21489-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21490-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 DIP Horizontal 296-21541-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA420050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 DIP Horizontal 296-21542-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA420050P2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 DIP Horizontal 296-19776-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430025N2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 DIP. Horizontal 296-19777-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430025P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 DIP Horizontal 296-19778-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 DIP Horizontal 296-19779-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430033P2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 DIP Horizontal 296-21407-ND® 64.13 59.85 55.58 PTQB425080N2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 DIP Horizontal 296-21408-ND® 64.13 59.85 55.58 PTQB425080N3AD 
1W Miniature — RoHS Compliant 

4.5 ~5.5 +5.0 @ 0.1 1.0 SIP Vertical 296-20637-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010505DN7 

4.5~5.5 5.0 @ 0.2 1.0 SIP Vertical 296-20638-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010505SN7 

4.5~5.5 +12.0 @ 0.042 1.0 SIP Vertical 296-20639-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010512DN7 

45 ~5.5 12.0 @ 0.083 1.0 SIP Vertical 296-20640-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010512SN7 

4.5~5.5 +15.0 @ 0.033 1.0 SIP Vertical 296-20641-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010515DN7 

4.5 ~ 5.5 15.0 @ 0.067 1.0 SIP Vertical 296-20642-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010515SN7 

@ RoHS Compliant 


Non-lsolated POL 


Features: * Easy to use, just plug them in ¢ The industries smallest, most efficient and easy to use Integrated 
Switching Regulators (ISRs) * Uses unique, proprietary design, which employs 1 MHz of switching technology 
to produce state-of-the-art power densities, allowing the user to select the product performance that exactly 
matches the application »* Only one, if any external component is required * Plug-in power solutions are 
designed to work from industry-standard DC bus voltages * The Output Current of the converter should 
match the maximum current need of your application * Choose an adjustable or fixed Output Voltage that 


meets your requirements ¢ Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal 
through-hole are available in most product series 

TurboTrans™ Additional Features: ¢ Optimizes the transient response of the regulator, while simultaneously 
reducing the quantity of external output capacitors required to meet a target voltage deviation specification 
¢ Can be used for target output capacitor bank, to significantly improve the regulator's transient response by 
reducing the peak voltage deviation 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
T2 TurboTrans™ Modules 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 DIP Horizontal 296-21401-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21402-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21403-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 DIP. Horizontal 296-21787-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21788-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21789-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-21310-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21311-ND 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21312-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAZ 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-21790-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21791-ND 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21792-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP Horizontal 296-21793-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21794-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21242-ND®@ 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-21704-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21705-ND 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21706-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-21797-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21319-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21798-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-21799-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21800-ND 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21801-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAZ 
4.5 ~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20425-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAD 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20426-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAH 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20427-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAS 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20428-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAZ 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP Horizontal 296-20434-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAD 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20435-ND 25.65 23.94 22.23 PTH08T210WAH 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20436-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAS 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20437-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP Horizontal 296-20438-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP. Horizontal 296-20439-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-20440-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-20441-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP Horizontal 296-21334-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-21335-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-21336-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20647-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20648-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20649-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-21587-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T231WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-21588-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAS 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Instruments Plug-In Power Modules _ Non-Isolated POL (Cont) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-21589-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 20.0 DIP Horizontal 296-22771-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240FAD 
4.5 ~14.0 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 20.0 SMD Horizontal 296-22772-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240FAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP Horizontal 296-20442-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-20443-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20444-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20445-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-21337-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-21338-ND 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-21339-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~3.6 @ 48 172.8 DIP Horizontal 296-22037-ND 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAD 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~3.6 @ 48 172.8 SMD Horizontal 296-22038-ND 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAS 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 48 172.8 SMD Horizontal 296-22039-ND® 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 DIP Horizontal 296-21404-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21405-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21406-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 DIP Horizontal 296-21539-ND 10.41 9.38 8.32 PTH08T261WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21540-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21590-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH08T261WAZ 
4.75 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-23167-ND 14.16 12.75 11.31 PTDO8A010WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 SIP Vertical 296-20529-ND® 51.30 47.88 44.46 PTVO8T250WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 SIP Vertical 296-20530-ND 51.30 47.88 44.46 PTVO8T250WAH 
3.3V Input 
3.1~5.5 2.0@55 11.0 SMD Horizontal 296-20128-ND 22.64 21.13 19.62 PT5403C 
3.1~5.5 18@5.5 9.9 SMD Horizontal 296-20129-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5404C 
3.1~5.5 1.2 @6.0 7.2 SIP Horizontal PT5406A-ND 22.64 21.13 19.62 PT5406A 
3.1~5.5 1.0@5.5 5.5 SIP Horizontal 296-20130-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5407A 
3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal 296-20131-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5408A 
3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Vertical 296-20132-ND 22.64 21.13 19.62 PT5408N 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 20.0 50.0 SIP Horizontal 296-20144-ND 43.04 40.17 37.30 PT5812A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 36.0 SIP Horizontal 296-20145-ND 43.04 40.17 37.30 PT5813A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 36.0 SMD Horizontal 296-20146-ND 43.04 40.17 37.30 PT5813C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SIP Horizontal 296-20147-ND 43.04 40.17 37.30 PT5814A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SMD Horizontal 296-20148-ND 43.04 40.17 37.30 PT5814C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SIP Vertical 296-20149-ND 43.04 40.17 37.30 PT5814N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 20.0 24.0 SMD Horizontal 296-20150-ND 43.04 40.17 37.30 PT5815C 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 14.0 35.0 SIP Vertical 296-20183-ND 33.47 31.24 29.01 PT6472N 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 14.0 25.2 SIP Vertical 296-20184-ND 33.47 31.24 29.01 PT6474N 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Horizontal 296-20185-ND 33.47 31.24 29.01 PT6475A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SMD Horizontal 296-20186-ND 33.47 31.24 29.01 PT6475C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Vertical 296-20187-ND 33.47 31.24 29.01 PT6475N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Vertical 296-20188-ND 33.47 31.24 29.01 PT6476N 
3.1 ~ 3.6 3.8~5.5 @ 4.0 22.0 SMD Horizontal 296-20199-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6671E 
3.1 ~ 3.6 1.3 ~ 2.05 @ 13.0 26.7 SMD Horizontal 296-20201-ND 40.43 37.73 35.04 PT6702C 
3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 24.1 SIP Horizontal 296-20202-ND® 40.43 37.73 35.04 PT6703A 
3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 24.1 SIP Vertical 296-20203-ND 27.03 25.23 23.43 PT6703N 
3.1~5.5 1.8 @ 13.0 23.4 SIP Horizontal 296-20204-ND 37.29 34.81 32.32 PT6717A 
3.1 ~ 3.6 -4.4 ~-1.4 @ 5.0 7.0 SMD Horizontal 296-20220-ND 58.88 54.95 51.03 PT6914C 
3.1 ~ 3.6 -4.4~-1.4@5.0 7.0 SIP Vertical 296-20221-ND 58.88 54.95 51.03 PT6914N 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 DIP. Horizontal 296-20366-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAH 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20367-ND 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAS 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20368-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 DIP. Horizontal 296-20369-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~2.5 @ 15.0 37.5 SMD Horizontal 296-20370-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 SMD Horizontal 296-20371-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 DIP. Horizontal 296-20372-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20373-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20374-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 DIP Horizontal 296-20375-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 SMD Horizontal 296-20376-ND 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 SMD Horizontal 296-20377-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 DIP. Horizontal 296-20378-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 SMD Horizontal 296-20379-ND 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 SMD Horizontal 296-20380-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8~2.5 @ 6.0 15.0 DIP Horizontal 296-20381-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20382-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP Horizontal 296-19802-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20383-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20384-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 DIP Horizontal 296-20385-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 SMD Horizontal 296-20386-ND 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 SMD Horizontal 296-20387-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-19805-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20388-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20389-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAZ 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP Horizontal 296-20390-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAH 
3.0~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20391-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAS 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20392-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAZ 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 DIP Horizontal 296-20393-ND® 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAD 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 DIP Horizontal 296-20394-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAH 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 SMD Horizontal 296-20395-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAS 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 SMD Horizontal 296-20396-ND 49.88 46.55 43.23 PTHO4040WAZ 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20397-ND® 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAH 
3.0 ~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20398-ND 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAS 
3.0~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20399-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO4070WAZ 
2.95 ~ 3.6 0.8~ 2.5 @ 8.0 20.0 SIP Vertical 296-20986-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV03010WAH 
2.95 ~ 3.6 0.8 ~ 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Vertical 296-20987-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV03020WAH 
5V Input 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal 296-20080-ND 18.17 16.96 15.75 PT5021A 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal 296-20081-ND 18.17 16.96 15.75 PT5021C 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical 296-20082-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5021N 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT5022A-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5022A 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT5022C-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5022C 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT5022N-ND@ 18.17 16.96 15.75 PT5022N 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 5.4 SIP Horizontal 296-20083-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5023A 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 5.4 SIP Vertical 296-20084-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5023N 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SIP Horizontal PT5024A-ND@ 18.17 16.96 15.75 PT5024A 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SMD Horizontal PT5024C-ND@ 18.17 16.96 15.75 PT5024C 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SIP Vertical PT5024N-ND 18.17 16.96 15.75 PT5024N 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @0.3 4.5 SMD Horizontal 296-20085-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5025C 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @0.3 45 SIP Vertical 296-20086-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5025N 
4.75 ~ 7.0 -6.2 @ 1.0 5.2 SIP Horizontal 296-20087-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5026A 
4.75 ~ 7.0 -6.2 @ 1.0 5.2 SIP Vertical 296-20088-ND 18.17 16.96 15.75 PT5026N 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 4.8 SIP Horizontal 296-20089-ND 18.17 16.96 15.75 PT5027A 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 48 SMD Horizontal 296-20090-ND 18.17 16.96 15.75 PT5027C 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 4.8 SIP Vertical 296-20091-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5027N 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SIP Horizontal 296-20092-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5030A 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstRuMEeNTs Plug-In Power Modules _ Non-Isolated POL (Cont.) 

Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SMD Horizontal 296-20093-ND 18.17 16.96 15.75 PT5030C 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SIP Vertical 296-20094-ND 18.17 16.96 15.75 PT5030N 
4.75 ~ 7.0 -1.7 @ 1.0 1.7 SMD Horizontal 296-20095-ND 18.17 16.96 15.75 PT5031C 
4.75 ~ 7.0 -1.7@ 1.0 1.7 SIP Vertical 296-20096-ND 18.17 16.96 15.75 PT5031N 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT5041A-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5041A 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT5041C-ND 18.17 16.96 15.75 PT5041C 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT5041N-ND@ 18.17 16.96 15.75 PT5041N 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 11.3 SIP Horizontal PT5042A-ND 18.17 16.96 15.75 PT5042A 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 11.3 SIP Vertical 296-20097-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5042N 
4.75 ~ 7.0 8.0 @ 1.5 12.0 SMD Horizontal 296-20098-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5044C 
4.75 ~ 7.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Vertical 296-20099-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5044N 
4.75 ~ 8.0 9.0 @ 1.2 10.8 SIP Horizontal 296-20100-ND® 18.17 16.96 18.75 PT5045A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SIP Horizontal 296-20101-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5046A, 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SMD Horizontal 296-20102-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5046C 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SIP Vertical 296-20103-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5046N 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 12.6 SIP Horizontal 296-20104-ND® 18.17 16.96 18.75 PT5048A 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 12.6 SMD Horizontal 296-20105-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5048C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SIP Horizontal PT5049A-ND 18.17 16.96 15.75 PT5049A 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SMD Horizontal 296-20106-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5049C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SIP Vertical 296-20107-ND 18.17 16.96 15.75 PT5049N 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @ 0.5 6.0 SIP Horizontal PT5061A-ND 20.60 19.23 17.85 PT5061A 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @0.5 6.0 SMD Horizontal PT5061C-ND 20.60 19.23 17.85 PT5061C 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @0.5 6.0 SIP Vertical PT5061N-ND 20.60 19.23 17.85 PT5061N 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SIP Horizontal PT5062A-ND 20.60 19.23 17.85 PT5062A 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SMD Horizontal 296-20108-ND 20.60 19.23 17.85 PT5062C 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SIP Vertical 296-20109-ND 20.60 19.23 17.85 PT5062N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal PT5401A-ND@ 22.64 21.13 19.62 PT5401A 
4.5~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal PT5402A-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5402A 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT5501A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5501A 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT5501C-ND 26.97 25.18 23.38 PT5501C. 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT5501N-ND 26.97 25.18 23.38 PT5501N 
3.1~5.5 2.5 @ 3.0 75 SIP Horizontal PT5502A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5502A 
3.1~5.5 1.8 @ 3.0 5.4 SIP Horizontal PT5504A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5504A 
3.1~5.5 1.5 @ 3.0 4.5 SIP Horizontal PT5505A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5505A, 
3.1 ~5.5 1.2 @3.0 3.6 SIP. Horizontal PT5506A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5506A 
4.5 ~7.0 8.0 @ 1.75 14.0 SMD Horizontal 296-20133-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5544C 
4.5~5.5 3.3 @ 18.0 59.4 SMD Horizontal 296-20134-ND® 43.04 40.17 37.30 PT5801C 
4.5~5.5 3.3 @ 18.0 59.4 SIP Vertical 296-20135-ND 43.04 40.17 37.30 PT5801N 
4.5~5.5 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Horizontal 296-20136-ND 43.04 40.17 37.30 PT5802A 
4.5 ~5.5 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Vertical 296-20137-ND 43.04 40.17 37.30 PT5802N 
4.5~5.5 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20138-ND® 43.04 40.17 37.30 PT5803C 
4.5~5.5 1.8 @ 18.0 32.4 SIP Vertical 296-20139-ND 43.04 40.17 37.30 PT5803N 
4.5~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SIP Horizontal 296-20140-ND 43.04 40.17 37.30 PT5805A 
4.5~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SMD Horizontal 296-20141-ND 43.04 40.17 37.30 PT5805C 
4.5 ~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SIP Vertical 296-20142-ND 43.04 40.17 37.30 PT5805N 
4.5~5.5 1.0 @ 18.0 18.0 SIP Horizontal 296-20143-ND® 43.04 40.17 37.30 PT5806A, 
4.5 ~ 9.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6305C-ND 34.94 32.61 30.28 PT6305C 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT6405D-ND@ 35.13 32.79 30.45 PT6405D 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6405E-ND 35.13 32.79 30.45 PT6405E 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT6405P-ND 35.13 32.79 30.45 PT6405P 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-22735-ND 35.76 33.38 31.00 PT6441C 
4.5~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SIP Horizontal 296-20169-ND 43.80 40.88 37.96 PT6461A 
4.5~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SMD Horizontal 296-20170-ND® 43.80 40.88 37.96 PT6461C 
4.5~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SIP Vertical 296-20171-ND® 43.80 40.88 37.96 PT6461N 
4.5 ~5.5 2.5 @ 14.0 35.0 SIP Horizontal 296-20172-ND 33.47 31.24 29.01 PT6462A 
4.5~5.5 2.5 @ 14.0 35.0 SMD Horizontal 296-20173-ND 33.47 31.24 29.01 PT6462C 
4.5~5.5 2.0 @ 14.0 28.0 SIP Horizontal 296-20174-ND 33.47 31.24 29.01 PT6463A 
4.5~5.5 2.0 @ 14.0 28.0 SMD Horizontal 296-20175-ND 33.47 31.24 29.01 PT6463C 
4.5~5.5 1.8 @ 14.0 25.2 SIP Horizontal 296-20176-ND 33.47 31.24 29.01 PT6464A 
4.5 ~5.5 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Horizontal 296-20177-ND 33.47 31.24 29.01 PT6465A 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Horizontal 296-20178-ND 33.47 31.24 29.01 PT6466A 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SMD Horizontal 296-20179-ND 33.47 31.24 29.01 PT6466C 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Vertical 296-20180-ND® 33.47 31.24 29.01 PT6466N 
4.5~5.5 1.0 @ 14.0 14.0 SMD Horizontal 296-20181-ND 33.47 31.24 29.01 PT6467C 
4.5 ~5.5 1.0 @ 14.0 14.0 SIP Vertical 296-20182-ND 33.47 31.24 29.01 PT6467N 
4.5~5.5 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Horizontal PT6521D-ND 47.63 44.45 41.28 PT6521D 
4.5~5.5 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Vertical PT6521P-ND 47.63 44.45 41.28 PT6521P 
4.5 ~6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SIP Horizontal PT6601D-ND 43.86 40.94 38.02 PT6601D 
4.5 ~6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SMD Horizontal PT6601E-ND 43.86 40.94 38.02 PT6601E 
4.5 ~ 6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SIP Vertical PT6601P-ND 43.86 40.94 38.02 PT6601P 
4.5~5.5 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6674D-ND 36.27 33.86 31.44 PT6674D 
4.5~5.5 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical 296-20200-ND 36.27 33.86 31.44 PT6674P 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SIP Horizontal PT6701A-ND 40.43 37.73 35.04 PT6701A 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SMD Horizontal PT6701C-ND 40.43 37.73 35.04 PT6701C 
4.5 ~ 5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SIP Vertical PT6701N-ND. 40.43 37.73 35.04 PT6701N 
4.5~5.5 -44~-1.4@60 8.4 SMD Horizontal 296-20218-ND 58.88 54.95 51.03 PT6911C 
4.5~5.5 -44~-14@6.0 8.4 SIP Vertical 296-20219-ND® 58.88 54.95 51.03 PT6911N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal PT6931A-ND 58.88 54.95 51.03 PT6931A 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal PT6931C-ND 58.88 54.95 51.03 PT6931C 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20222-ND 58.88 54.95 51.03 PT6931N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal PT6932C-ND 58.88 54.95 51.03 PT6932C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20223-ND® 58.88 54.95 51.03 PT6933C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20224-ND 58.88 54.95 51.03 PT6933N 
3.1 ~5.5 25@9.5 23.8 SIP Horizontal 296-20225-ND® 61.35 57.26 53.17 PT6935A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 11.0 36.3 SIP Horizontal 296-20226-ND 61.35 57.26 53.17 PT6936A, 
4.5~5.5 3.3 @ 11.0 36.3 SIP Vertical 296-20227-ND 61.35 57.26 53.17 PT6936N 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SIP Horizontal 296-20228-ND® 61.35 57.26 53.17 PT6937A 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SMD Horizontal 296-20229-ND® 61.35 57.26 53.17 PT6937C 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SIP Vertical 296-20230-ND 61.35 57.26 53.17 PT6937N 
4.5 ~5.5 3.3 @ 8.6 28.4 SMD Horizontal 296-20231-ND 61.35 57.26 53.17 PT6938C 
3.1~5.5 2.5 @ 9.0 22.5 SMD Horizontal 296-20232-ND 61.35 57.26 53.17 PT6939C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal 296-20233-ND 55.88 52.15 48.43 PT6941A 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20234-ND 55.88 52.15 48.43 PT6941C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20235-ND 55.88 52.15 48.43 PT6941N 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20236-ND 55.88 52.15 48.43 PT6943N 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal 296-20237-ND 55.88 52.15 48.43 PT6946A 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20238-ND 55.88 52.15 48.43 PT6946C. 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20239-ND® 55.88 52.15 48.43 PT6947C 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SIP Horizontal 296-20245-ND 57.69 53.85 50.00 PT7671A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SMD Horizontal 296-20246-ND 57.69 53.85 50.00 PT7671C 
4.5~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 53.7 SIP Horizontal 296-20247-ND 57.69 53.85 50.00 PT7675A 
4.5~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 53.7 SMD Horizontal 296-20248-ND 57.69 53.85 50.00 PT7675C 
4.5~5.5 2.0 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SIP Vertical 296-20249-ND 57.69 53.85 50.00 PT7681N 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 70.0 SIP Horizontal PT7711A-ND 80.13 74.79 69.45 PT7711A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 70.0 SMD Horizontal PT7711C-ND 80.13 74.79 69.45 PT7711C 
4.5~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20400-ND 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAS 
4.5~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20401-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 DIP. Horizontal 296-20402-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAH 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. i 25 100 Part No. 

4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 SMD Horizontal 296-20403-ND 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAS 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 SMD Horizontal 296-20404-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAZ 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 DIP. Horizontal 296-20405-ND 16.53 15.43 14.33 PTHO5010YAH 
45 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20406-ND 16.53 15.43 14.33 PTHO5010YAS 
4.5 ~ 5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20407-ND® 16.53 15.43 14.33 PTHO5010YAZ 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 DIP Horizontal 296-20408-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO5020WAH 
45~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 SMD Horizontal 296-20409-ND 21.38 19.95 18.53 PTHO5020WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 SMD Horizontal 296-20410-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHOSO20WAZ 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20411-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHOS5030WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20412-ND 24.23 22.61 21.00 PTHOSO30WAS. 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20413-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHOS030WAZ 
45~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-20414-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20415-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAS 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20416-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAZ 
4.5 ~ 5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20417-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOS050YAH 
45~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20418-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSOS0YAS 
45 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20419-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOS050YAZ 
45~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP Horizontal 296-20420-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-20421-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-20422-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAZ 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP Horizontal 296-20423-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60YAH 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20424-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60YAS 

4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 12.4 DIP. Horizontal 296-20429-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAH 

4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 12.4 SMD Horizontal 296-20430-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAS 

4.5 ~ 14.0 0.9 ~ 5.5 @ 2.25 12.4 SMD Horizontal 296-20431-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAZ 

4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 DIP Horizontal 296-20432-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAH 

4.5 ~ 18.0 0.9~ 5.5 @ 2.25 10.0 SMD Horizontal 296-19803-ND 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAS 

4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 SMD Horizontal 296-20433-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAZ 
2.9 ~ 7.0 6.0 DIP Horizontal 296-20496-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAD 
2.9 ~ 7.0 6.0 SMD Horizontal 296-19681-ND@ 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAS 
2.9 ~ 7.0 6.0 SMD Horizontal 296-20497-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAZ 

2.95 ~ 5.5 12.0 DIP Horizontal 296-20498-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAD 

2.95 ~ 5.5 12.0 DIP Horizontal 296-20499-ND 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAH 

2.95 ~ 5.5 12.0 SMD Horizontal 296-19682-ND 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAS 

2.95 ~ 5.5 12.0 SMD Horizontal 296-20500-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAZ 
4.5~14 33.0 SIP Vertical 296-22673-5-ND 9.50 8.55 7.59 PTRO8060WVD 
4.5~14 0.6 ~ 5.5 @ 10 55.0 SIP Vertical 296-22773-5-ND 12.66 11.40 10.11 PTRO8100WVD 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 8.0 28.8 SIP Vertical 296-20988-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV05010WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 18.0 64.8 SIP Vertical 296-20526-ND 16.53 15.43 14.33 PTV05020WAH 

12V Input 

7.0 ~ 16.0 2.0 @1.5 18.0 SIP Horizontal PT5071A-ND@ 40.43 37.73 35.04 PT5071A 

10.8 ~ 13.2 16.0 40.0 SMD Horizontal 296-20151-ND 43.04 40.17 37.30 PT5822C 

10.8 ~ 13.2 16.0 40.0 SIP Vertical 296-20152-ND 43.04 40.17 37.30 PT5822N 

10.8 ~ 13.2 16.0 28.8 SIP Horizontal 296-20153-ND 43.04 40.17 37.30 PT5823A, 

10.8 ~ 13.2 16.0 28.8 SIP Vertical 296-20154-ND 43.04 40.17 37.30 PT5823N 

10.8 ~ 13.2 16.0 24.0 SIP Horizontal 296-20155-ND 43.04 40.17 37.30 PT5824A 

10.8 ~ 13.2 16.0 24.0 SMD Horizontal 296-20156-ND 43.04 40.17 37.30 PT5824C 

10.8 ~ 13.2 16.0 24.0 SIP Vertical 296-20157-ND 43.04 40.17 37.30 PT5824N 

9.0 ~ 17.0 2.0 3.0 SIP Horizontal 296-20158-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6216D 

9.0 ~ 17.0 2.0 3.0 SMD Horizontal 296-20159-ND@ 20.21 18.86 17.52 PT6216E 

9.0 ~ 17.0 2.0 3.0 SIP Vertical 296-20160-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6216P 

10.8 ~ 13.2 6.0 30.0 SIP Horizontal PT6341A-ND 34.56 32.26 29.96 PT6341A 

10.8 ~ 13.2 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20161-ND® 34.56 32.26 29.96 PT6342C 

10.8 ~ 13.2 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20162-ND® 34.56 32.26 29.96 PT6342N 

10.8 ~ 13.2 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20163-ND 34.56 32.26 29.96 PT6343C 

10.8 ~ 13.2 6.0 15.0 SIP Vertical 296-20164-ND 34.56 32.26 29.96 PT6343N 

10.8 ~ 13.2 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20165-ND 34.56 32.26 29.96 PT6344C 

10.8 ~ 13.2 6.0 10.8 SIP Vertical 296-20166-ND 34.56 32.26 29.96 PT6344N 

10.8 ~ 13.2 6.0 9.0 SIP Vertical 296-20167-ND 34.56 32.26 29.96 PT6345N 

10.8 ~ 13.2 6.0 cers SIP Horizontal 296-20168-ND 34.56 32.26 29.96 PT6346A 

9.0 ~ 16.0 6.0 30.0 SIP Horizontal PT6625D-ND® 47.63 44.45 41.28 PT6625D 

9.0 ~ 16.0 6.0 30.0 SMD Horizontal PT6625E-ND 47.63 44.45 41.28 PT6625E 

9.0 ~ 16.0 6.0 30.0 SIP Vertical PT6625P-ND@ 47.63 44.45 41.28 PT6625P 

8.0 ~ 27.0 4.0 8.8 SIP Horizontal 296-20189-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6641D 

8.0 ~ 27.0 4.0 8.8 SIP Vertical 296-20190-ND 36.27 33.86 31.44 PT6641P 

8.0 ~ 25.0 4.0 12.0 SIP Horizontal PT6642D-ND@ 36.27 33.86 31.44 PT6642D 

8.0 ~ 25.0 4.0 12.0 SMD Horizontal 296-20191-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6642E 

8.0 ~ 25.0 4.0 12.0 SIP Vertical PT6642P-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6642P 

8.0 ~ 18.0 0 @ 2.0 18.0 SIP Horizontal 296-20192-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6643D 

8.0 ~ 18.0 0 @ 2.0 18.0 SMD Horizontal 296-20193-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6643E 

8.0 ~ 18.0 0 @ 2.0 18.0 SIP Vertical PT6643P-ND@ 36.27 33.86 31.44 PT6643P 

8.0 ~ 21.0 0@25 15.0 SIP Horizontal 296-20194-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6644D 

8.0 ~ 21.0 0@25 15.0 SMD Horizontal 296-20195-ND 36.27 33.86 31.44 PT6644E 

8.0 ~ 21.0 0@25 15.0 SIP Vertical 296-20196-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6644P 

8.0 ~ 15.0 -17.0 ~ -10.0 @ 1.5 15.0 SMD Horizontal 296-20197-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6645E 

8.0 ~ 15.0 -17.0 ~ -10.0 @ 1.5 15.0 SIP Vertical 296-20198-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6645P 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SIP Horizontal PT6721A-ND@ 40.43 37.73 35.04 PT6721A 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SMD Horizontal PT6721C-ND 40.43 37.73 35.04 PT6721C 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SIP Vertical 296-20205-ND® 40.43 37.73 35.04 PT6721N 

10.8 ~ 13.2 1.1 ~ 1.85 @ 14.0 25.9 SIP Horizontal 296-20206-ND 40.43 37.73 35.04 PT6722A 

10.8 ~ 13.2 2.5 @ 10.5 26.3 SMD Horizontal 296-20240-ND 47.25 44.10 40.95 PT6981C 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 34.7 SMD Horizontal 296-20241-ND 61.35 57.26 53.17 PT6982C 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 34.7 SIP Vertical 296-20242-ND 61.35 57.26 53.17 PT6982N 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 31.4 SIP Horizontal 296-20243-ND 61.35 57.26 53.17 PT6983A 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 31.4 SMD Horizontal 296-20244-ND 61.35 57.26 53.17 PT6983C. 

9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal 296-20269-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212H 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-20270-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212S 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical 296-20271-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212V 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SIP Horizontal 296-20272-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215H 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SMD Horizontal 296-20273-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215S 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SIP Vertical 296-20274-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215V 
9.0 ~ 15.0 -6.2 @ 2.0 10.4 SMD Horizontal 296-20275-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252S 
9.0 ~ 15.0 -5.2 @ 2.0 10.4 SIP Vertical 296-20276-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252V 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Horizontal PT8121A-ND 91.04 84.97 78.90 PT8121A 

10.8 ~ 13.2 1.075 ~ 1.85 @ 30.0 55.5 SIP Horizontal 296-20304-ND® 91.04 84.97 78.90 PT8122A 

10.8 ~ 13.2 1.05 ~ 1.825 @ 30.0 54.8 SIP Horizontal 296-20305-ND 91.04 84.97 78.90 PT8124A 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP Horizontal 296-20446-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAH 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20447-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAS 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20448-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAZ 

10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20449-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAH 

10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20450-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAS 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 DIP. Horizontal 296-20451-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAH 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20452-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAS 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20453-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAZ 

10.8 ~ 13.2 1.2 ~5.5 @ 12.0 66.0 DIP. Horizontal 296-20454-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAH 

10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 SMD Horizontal 296-20455-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAS 

10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 SMD Horizontal 296-20456-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAZ 

10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 DIP Horizontal 296-20457-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAH 
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I} TEXAS 


Instruments Plug-In Power Modules Non-lsolated POL (Cont, 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. al 25 100 Part No. 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20458-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20459-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 DIP. Horizontal 296-20460-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20461-ND 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20462-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 DIP. Horizontal 296-20463-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 SMD Horizontal 296-20464-ND 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 SMD Horizontal 296-20465-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAZ 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 DIP. Horizontal 296-20466-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAH 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 SMD Horizontal 296-20467-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAS 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 SMD Horizontal 296-20468-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAZ 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 DIP. Horizontal 296-20469-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAH 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 SMD Horizontal 296-20470-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAS 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 SMD Horizontal 296-20471-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 DIP. Horizontal 296-20472-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAH 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 SMD Horizontal 296-20473-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAS 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 SMD Horizontal 296-20985-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20474-ND® 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20475-ND 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20476-ND® 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20477-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20478-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20479-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20480-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20481-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20482-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20483-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20484-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20485-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-20486-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20487-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20488-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20489-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20490-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20491-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAZ 
7.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3. 5 9.0 DIP. Horizontal 296-20501-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAH 
7.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3. 5 9.0 SMD Horizontal 296-20502-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12 “ 18.9 DIP. Horizontal 296-20506-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5~12 “ 18.9 SMD Horizontal 296-20507-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12 “ 18.9 SMD Horizontal 296-20508-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAZ 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ - 0 12.0 DIP. Horizontal 296-20509-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAH 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3. 0 12.0 SMD Horizontal 296-20510-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAS 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3. 0 12.0 SMD Horizontal 296-20511-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 90.0 DIP. Horizontal 296-20515-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 90.0 SMD Horizontal 296-20516-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 90.0 SMD Horizontal 296-20517-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAZ 
9.0 ~ 28.7 -15.0 15.0 DIP. Horizontal 296-20518-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAH 
9.0 ~ 28.7 -15.0 15.0 SMD Horizontal 296-20519-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAS 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal 296-20520-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 45.0 DIP. Horizontal 296-20523-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20524-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20525-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 DIP Vertical 296-20527-ND® 49.88 46.55 43.23 PTV08040WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 DIP Vertical 296-20528-ND® 49.88 46.55 43.23 PTV08040WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 8.0 14.4 SIP. Vertical 296-20989-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV12010LAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 8.0 44.0 SIP Vertical 296-20531-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV12010WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Vertical 296-20532-ND 16.53 15.43 14.33 PTV12020LAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 88.0 SIP Vertical 296-20533-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 88.0 SIP Vertical 296-20534-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAH 
24V Input 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal 78HT305HC-ND® 39.47 36.84 34.21 78HT305HC 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical 78HT305VC-ND® 39.47 36.84 34.21 78HT305VC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal 78ST305HC-ND® 30.35 28.33 26.30 78ST305HC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical 78ST305VC-ND® 39.47 36.84 34.21 78ST305VC 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT5101A-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT5101C-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT5101N-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5101N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT5102A-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5102A 
16.0 ~ 38.0 12.0@ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT5102C-ND@ 15.58 14.03 12.44 PT5102C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT5102N-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5102N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal PT5103A-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5103A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal PT5103C-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5103C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical PT5103N-ND@ 15.58 14.03 12.44 PT5103N 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SIP Horizontal 296-20110-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5105A 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SMD Horizontal 296-20111-ND 15.58 14.03 12.44 PT5105C 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SIP Vertical 296-20112-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5105N 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SIP Horizontal 296-20113-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5107A 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SMD Horizontal 296-20114-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5107C 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SIP Vertical 296-20115-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5107N 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SIP Horizontal 296-20116-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5109A 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SMD Horizontal 296-20117-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5109C 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SIP Vertical 296-20118-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5109N 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SIP Horizontal 296-20119-ND 15.58 14.03 12.44 PT5110A 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SMD Horizontal 296-20120-ND 15.58 14.03 12.44 PT5110C 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SIP Vertical 296-20121-ND 15.58 14.03 12.44 PT5110N 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SIP Horizontal 296-20122-ND 15.58 14.03 12.44 PT5111A 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SMD Horizontal 296-20123-ND 10.41 9.38 8.32 PT5111C 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SIP Vertical 296-20124-ND 15.58 14.03 12.44 PT5111N 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SIP Horizontal 296-20125-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5112A 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SMD Horizontal 296-20126-ND 15.58 14.03 12.44 PT5112C 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SIP Vertical 296-20127-ND 15.58 14.03 12.44 PT5112N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT6101A-ND@ 12.33 11.10 9.85 PT6101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT6101C-ND@ 12.33 11.10 9.85 PT6101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT6101N-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6101N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal PT6102A-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6102A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal PT6102C-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6102C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical PT6102N-ND 16.01 14.42 12.79 PT6102N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT6103A-ND@ 16.01 14.42 12.79 PT6103A 
16.0 ~ 38.0 12.0@ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT6103C-ND@ 16.01 14.42 12.79 PT6103C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT6103N-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6103N 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT6202A-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6202A 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT6202N-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6202N 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Horizontal PT6203A-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6203A 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Vertical PT6203N-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6203N 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6204A-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6204A 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT6204N-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6204N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT6212D-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6212D 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal PT6212E-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6212E 
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INstruMeNts Plug-In Power Modules _Non-lsolated POL (Cont,) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 

Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 

(vDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT6212P-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6212P 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Horizontal PT6213D-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6213D 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SMD Horizontal PT6213E-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6213E 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Vertical PT6213P-ND@ 20.21 18.86 17.52 PT6213P 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6214D-ND@ 20.21 18.86 17.52 PT6214D 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SMD Horizontal PT6214E-ND 20.21 18.86 17.52 PT6214E 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT6214P-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6214P 
9.0 ~ 380 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal PT6302A-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal PT6302C-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical PT6302N-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT6303A-ND® 22.70 21.19 19.67 PT6303A, 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6303C-ND@ 22.70 21.19 19.67 PT6303C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT6303N-ND® 17.48 16.31 15.15 PT6303N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SIP Horizontal PT6304A-ND® 17.48 16.31 15.15 PT6304A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SMD Horizontal PT6304C-ND® 22.70 21.19 19.67 PT6304C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SIP Vertical PT6304N-ND@ 17.48 16.31 15.15 PT6304N 
9.0 ~ 28.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical PT6651P-ND 37.23 34.75 32.27 PT6651P 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Horizontal PT6653D-ND@ 37.23 34.75 32.27 PT6653D 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SMD Horizontal PT6653E-ND@ 37.23 34.75 32.27 PT6653E 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Vertical PT6653P-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6653P 
9.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 60.0 SIP Horizontal PT6656D-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6656D 
9.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 60.0 SIP Vertical PT6656P-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6656P 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-20207-ND 36.27 33.86 31.44 PT6881A 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMD Horizontal 296-20208-ND 36.27 33.86 31.44 PT6881C 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical 296-20209-ND 36.27 33.86 31.44 PT6881N 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Horizontal PT6883A-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6883A 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SMD Horizontal 296-20210-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6883C 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Vertical 296-20211-ND 36.27 33.86 31.44 PT6883N 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SIP Horizontal 296-20212-ND 36.27 33.86 31.44 PT6884A 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SMD Horizontal 296-20213-ND 36.27 33.86 31.44 PT6884C 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SIP Vertical 296-20214-ND 24.23 22.61 21.00 PT6884N 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SIP Horizontal PT6885A-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6885A, 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SMD Horizontal 296-20215-ND 36.27 33.86 31.44 PT6885C 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SIP Vertical 296-20216-ND 36.27 33.86 31.44 PT6885N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SIP Horizontal PT6886A-ND@ 36.27 33.86 31.44 PT6886A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SMD Horizontal PT6886C-ND 36.27 33.86 31.44 PT6886C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SIP Vertical 296-20217-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6886N 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 DIP. Horizontal 296-20503-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 SMD Horizontal 296-20504-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 SMD Horizontal 296-20505-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20512-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20513-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20514-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 45.0 DIP. Horizontal 296-20521-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20522-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060HAS 

Wide Input 
2.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 78HT205HC-ND® 24.87 23.22 21.56 78HT205HC 
2.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 78HT205VC-ND 32.27 30.12 27.97 78HT205VC 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Horizontal 78HT233HC-ND® 32.27 30.12 27.97 78HT233HC 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Vertical 78HT233VC-ND® 32.27 30.12 27.97 78HT233VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal 78SR105HC-ND. 20.72 19.34 17.96 78SR105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal 78SR105SC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR105SC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical 78SR105VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR105VC 
14.5 ~ 30.0 6.0 @ 1.5 9.0 SIP Horizontal 78SR106HC-ND@ 26.97 25.18 23.38 78SR106HC 
14.5 ~ 30.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Horizontal 78SR108HC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR108HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal 78SR112HC-ND@ 20.72 19.34 17.96 78SR112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SMD Horizontal 78SR112SC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Vertical 78SR112VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR112VC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal 78SR115HC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR115HC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Vertical 78SR115VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR115VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 7.0 SIP Horizontal 78ST105HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 7.0 SIP Vertical 78ST105VC-ND 20.72 19.34 17.96 78ST105VC 
14.5 ~ 30.0 12.0@ 1.5 18.0 SIP Horizontal 78ST112HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SMD Horizontal 78ST112SC-ND® 26.97 25.18 23.38 78ST112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0@ 1.5 18.0 SIP Vertical 78ST112VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78ST112VC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Horizontal 78ST133HC-ND@ 26.97 25.18 23.38 78ST133HC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal 78ST133SC-ND® 26.97 25.18 23.38 78ST133SC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Vertical 78ST133VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78ST133VC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 78ST205HC-ND® 24.87 23.22 21.56 78ST205HC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 78ST205VC-ND® 32.27 30.12 27.97 78ST205VC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal 78ST212HC-ND 41.57 38.80 36.03 78ST212HC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical 78ST212VC-ND 41.57 38.80 36.03 78ST212VC 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT78HT205H-ND@ 16.20 15.12 14.04 PT78HT205H 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal PT78HT205S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205S 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT78HT205V-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205V 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 16.0 SIP Horizontal 296-20250-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208H 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 16.0 SMD Horizontal 296-20251-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208S 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Horizontal PT78HT233H-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233H 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.6 SMD Horizontal PT78HT233S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SIP Horizontal 296-20252-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253H 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SMD Horizontal 296-20253-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253S, 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SIP Vertical 296-20254-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253V 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 13.0 SMD Horizontal 296-20255-ND 16.20 15.12 14.04 PT78HT265S, 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 13.0 SIP Vertical 296-20256-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT265V 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SIP Horizontal 296-20257-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103H 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SMD Horizontal 296-20258-ND® 14.41 12.98 41,551 PT78NR103S 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SIP Vertical 296-20259-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103V 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT78NR105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105H 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT78NR105S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105S 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT78NR105V-ND® 14.41 12.98 11,51 PT78NR105V 
7.0 ~ 21.0 -6.0 @ 0.8 48 SIP Vertical 296-20260-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR106V 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 5.0 SIP Horizontal 296-20261-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR109H 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 5.0 SMD Horizontal 296-20262-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR109S 
7.0 ~ 18.0 -12.0@04 48 SIP Horizontal PT78NR112H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR112H 
7.0 ~ 18.0 -12.0@04 48 SMD Horizontal PT78NR112S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR112S 
7.0 ~ 18.0 -12.0 @ 0.4 48 SIP Vertical PT78NR112V-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR112V 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Horizontal 296-20263-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115H 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SMD Horizontal 296-20264-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115S 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Vertical 296-20265-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115V 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Horizontal 296-20266-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR152H 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SMD Horizontal 296-20267-ND® 14.41 12.98 41,511 PT78NR152S 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Vertical 296-20268-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR152V 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal PT78ST105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST105H 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal PT78ST105S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST105S 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical PT78ST105V-ND® 14.41 12.98 11,51 PT78ST105V 
16.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 9.0 SMD Horizontal 296-20277-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST106S 
16.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 9.0 SIP Vertical PT78ST106V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST106V 
16.0 ~ 38.0 7.0 @ 1.5 10.5 SIP Horizontal 296-20278-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST107H 
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INstruMeNts Plug-In Power Modules _ Non-Isolated POL (Cont.) 

Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. all 25 100 Part No. 

16.0 ~ 38.0 7.0@1.5 10.5 SMD Horizontal 296-20279-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST107S 
16.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Horizontal 296-20280-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108H 
16.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 12.0 SMD Horizontal 296-20281-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108S 
16.0 ~ 38.0 8.0 @1.5 12.0 SIP Vertical 296-20282-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108V 
16.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 13.5 SIP Horizontal PT78ST109H-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109H 
16.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 13.5 SMD Horizontal 296-20283-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109S 
16.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 13.5 SIP Vertical 296-20284-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109V 
16.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 15.0 SMD Horizontal 296-20285-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST110S 
16.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 15.0 SIP Vertical 296-20286-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST110V 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT78ST112H-ND® 14.41 12.98 41,511 PT78ST112H 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SMD Horizontal PT78ST112S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST112S 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Vertical PT78ST112V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST112V 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SIP Horizontal 296-20287-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST114H 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SMD Horizontal 296-20288-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST114S 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SIP Vertical 296-20289-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST114V. 
16.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal PT78ST115H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST115H 
16.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 22.5 SMD Horizontal 296-20290-ND® 14.41 12.98 41,51 PT78ST115S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Horizontal PT78ST133H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST133H 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal PT78ST133S-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST133S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Vertical PT78ST133V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST133V. 
9.0 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 79 SMD Horizontal 296-20291-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153S 
9.0 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 79 SIP Vertical 296-20292-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153V 
9.0 ~ 38.0 6.5 @1.5 9.8 SMD Horizontal 296-20293-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165S 
9.0 ~ 38.0 6.5 @1.5 9.8 SIP Vertical 296-20294-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165V 
16.0 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT78ST212V-ND@ 24.45 22.82 21.19 PT78ST212V 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal PT79SR105H-ND® 16.10 15.03 13.95 PT79SR105H 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal PT79SR105S-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR105S 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical PT79SR105V-ND 16.20 15.12 14.04 PT79SR105V 
-13.0 ~ -30.0 -9.0 @ 1.5 13.5 SIP Horizontal 296-20295-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109H 
-13.0 ~ -30.0 -9.0 @ 1.5 13.5 SMD Horizontal 296-20296-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109S 
-13.0 ~ -30.0 -12.0@ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT79SR112H-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR112H 
-16.0 ~ -30.0 -12.0@1.5 18.0 SMD Horizontal 296-20297-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR112S 
-16.0 ~ -30.0 -12.0@ 1.5 18.0 SIP Vertical PT79SR112V-ND 16.20 15.12 14.04 PT79SR112V 
-16.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal 296-20298-ND® 16.95 15.82 14.69 PT79SR115H 
-19.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SMD Horizontal 296-20299-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR115S 
-19.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SIP Vertical 296-20300-ND® 16.20 15.12 14.04 PT79SR115V 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SIP Horizontal 296-20301-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR152H 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SMD Horizontal 296-20302-ND® 16.95 15.82 14.69 PT79SR152S 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SIP Vertical 296-20303-ND® 16.20 15.12 14.04 PT79SR152V 
4.75 ~ 14.0 3.6 @ 20.0 72.0 DIP. Horizontal 296-23227-ND® 19.35 18.06 16.77 PTDO8A020WAD 
RoHS Compliant 


LJ Wee Dc-DC pModule™ Family 


These high-end point-of-load Module regulators are complete solutions containing the DC-DC controller, MOSFETs, 
inductor, input and output bypass capacitors and compensation circuitry in only 2.25cm2. Encapsulated in a 15mm x 
15mm x 2.8mm LGA, the innovative packaging protects the solution from the corrosive effects of the outside environment 
and thermal enhancement provides a highly efficient heat removal mechanism. Resembling the size, form-factor and 
simplicity of a surface-mount IC, designing with this family of p Module POL solution requires no knowledge in switch mode 
power supplies, greatly simplifying the task of a digital circuit designer. Despite their small size, these Module DC/DC 
regulators are capable of converting a wide range of input supplies from 2.3V to 28V to output voltages as low as 0.6V from 
4A to 12A and higher. Benefits: * Complete Power Supply * On-Board Inductor * On-Board Power MOSFETs » On-Board 
DC/DC Controller and MOSFET Drivers * On-Board Compensation Circuit Minimum Part Count: * Each Module converter 
needs only one resistor to set the output voltage from 0.6V to 5V. LTM4600 & LTM4602: The LTM4600, is a 10A pModule 
DC/DC intended for POL solution requiring simpler features. The LTM4602 is rated for 6A and has the same features, 
footprint and layout as the LTM4600. Each device is offered in two voltage options of 4.5V ~ 20V or 4.5V ~ 28V. LTM4601 
& LTM4603: The LTM4601 is a full-featured 12A output Module DC/DC solution. It includes PLL, tracking and margining 
and remote sensing. The LTM4603 is rated for 6A and has the same features, footprint and layout as the LTM4601. Each 
device is offered in two voltage options of 4.5V ~ 20V or 4.5V ~ 28V. They allow current sharing by paralleling the outputs 
of multiple devices for higher load current. LTM4601-1 & LTM4603-1: The LTM4601-1 and LTM4603-1 are identical to the 
LTM4601 and LTM4603, respectively, except the remote sense function is removed. LTM4604: LTM4604 is a complete 
4A regulator system in a 9mm x 15mm LGA package. The device operates from an input supply range of 2.35V ~ 5.5V, 
regulates an output voltage from 0.8V ~ 5V, and achieves 93% efficiency when converting a 3.3V input to 2.5V output at 
up to 4A. LTM4605: Is the first device in a new family of buck-boost products and operates from 4.5V ~ 20V, regulates an 
output voltage from 0.8V ~ 16V and delivers an output power up to 150W. LTM4607: Is a high efficiency switching mode 
buck- boost power supply. Package includes the switching controller, power FETs, and support components. Operating 


over an input voltage range of 4.5V ~ 36V, the LTM4607 supports an output voltage range of 0.8V to 24V, set by a resistor. 
This high efficiency design delivers up to 5A continuous current in boost mode (10A in buck mode). Only the inductor, 
sense resistor, bulk input and output capacitors are needed to finish the design. LTM4608: Operates from a supply range 
of 2.375V ~ 5.5V and regulates the output voltage from 0.8V ~ 5V. The complete circuit is housed in 9mm x 15mm LGA 
package. LTM4616: A complete dual 2-phase 8A per channel switch mode DC/DC power regulator system in a 15mm x 
15mm surface mount LGA package. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all 
support components. Operating from an input voltage range of 2.375V ~ 5.5V, the LTM4616 supports two outputs within a 
voltage range of 0.6V ~ 5V, each set by a single external resistor. This high efficiency design delivers up to 8A continuous 
current (10A peak) for each output. Only bulk input and output capacitors are needed, depending on ripple requirement. 
The part can also be configured for a two phase output at up to 16A. LTM8020: Is a complete 200mA, DC/DC step down 
power supply. Package includes the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating 
over an input voltage range of 4V ~ 36V, the LTM8020 supports an output voltage range of 1.25V ~ SV, set by a single 
resistor. Only bulk capacitors are needed to finish the design. LTM8021: A 36Vin 500mA, step-down DC/DC pModule. 
Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and all support components. Operating over 
an input voltage range of 3V ~ 36V, the LTM8021 supports an output voltage range of 0.8V ~ 5V, set by a single resistor. 
Only an output and bulk input capacitor are needed to finish the design. LTM8022: Is a complete 1A, DC/DC step-down 
power supply. Package includes the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating 
over an input voltage range of 3.6V ~ 36V, the LTM8022 supports an output voltage range of 0.8V ~ 10V, and a switching 
frequency range of 200kHz ~ 2.4MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are 
needed to finish the design. LTM8023: Is a complete 2A, DC/DC step-down power supply with an input voltage range of 
3.6V ~ 36V. It will support an output voltage range of 0.8V ~ 10V, and a switching frequency range of 200kHz ~ 2.4MHz, 
each set by a single resistor. 


Vin Vin Vout Vout Output Supply Remote Current Temperature Price Each 
Min Max Min Max Current (A) Current (mA) Sense Amp Tracking Range Package 1 25 100 
20 0.6 5 10 12 No No O°Cc ~ 70°C 104-LGA LTM4600EV#PBF-ND 31.25 22.32 18.38 
20 0.6 5 10 1.2 No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4600IV#PBF-ND 34.43 24.59 20.25 
28 0.6 5 10 2 No No orc ~ 70°C 104-LGA LTM4600HVEV#PBF-ND. 38.25 27.32 22.50 
28 0.6 5 10 1,2 No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4600HVIV#PBF-ND 42.08 30.05 24.75 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 133-LGA LTM4601AHVEV#PBF-ND NEW! 43.35 29.14 24.77 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 133-LGA LTM4601AHVIV#PBF-ND NEW! 47.68 32.06 27.26 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 133-LGA LTM4601AHVMPV#PBF-ND NEW! 85.53 57.50 48.88 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes O°c ~ 70°C 118-LGA LTM4601EV#PBF-ND 35.13 25.05 20.63 
20 0.6 5 12 3.8 No Yes orc ~ 70°C 118-LGA LTM4601EV-1#PBF-ND 33.90 24.21 19.94 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4601IV#PBF-ND. 38.58 27.55 22.69 
20 0.6 5 12 3.8 No Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM46011V-1#PBF-ND 37.30 26.64 21.94 
4.5 28 0.6 5 12 3.8 Yes Yes o°c ~ 70°C 118-LGA LTM4601HVEV#PBF-ND 42.78 30.56 25.19 
28 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4601HVIV#PBF-ND 47.10 33.65 27.72 
20 0.6 5 6 1.2 No No O°c ~ 70°C 104-LGA LTM4602EV#PBF-ND 25.40 18.14 14.94 
20 0.6 5 6 Ae No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4602IV#PBF-ND 27.95 19.96 16.44 
28 0.6 5 6 1.2 No No O°C ~ 70°C 104-LGA LTM4602HVEV#PBF-ND 30.98 22.13 18.23 
28 0.6 5 6 1.2 No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4602HVIV#PBF-ND 34.10 24.36 20.06 
20 0.6 5 6 3.8 Yes Yes o°c ~ 70°C 118-LGA LTM4603EV#PBF-ND 28.70 20.49 16.88 
20 0.6 5 6 3.8 No Yes O°c ~ 70°C 118-LGA LTM4603EV-1#PBF-ND 27.53 19.66 16.19 
20 0.6 5 6 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4603IV#PBF-ND. 31.55 22.54 18.56 
20 0.6 5 6 3.8 No Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4603IV-1#PBF-ND 30.28 21.63 17.82 
28 0.6 5 6 25 Yes Yes O°c ~ 70°C 118-LGA LTM4603HVEV#PBF-ND 35.00 24.99 20.59 
28 0.6 5 6 25 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4603HVIV#PBF-ND 36.93 26.38 21.74 
2.3 5.5 0.8 5 4 35 No Yes °c ~ 70°C 66-LGA LTM4604EV#PBF-ND 18.08 12.90 10.63 
20 0.8 16 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4605EV#PBF-ND NEW! 40.05 26.86 22.12 
45 20 0.8 16 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4605IV#PBF-ND 44.05 29.55 24.33 
i‘ 36 0.8 24 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4607EV#PBF-ND 45.80 30.79 25.35 
36 0.8 24 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4607IV#PBF-ND 50.38 33.87 27.89 
5.5 0.6 5 8 35 No Yes -40°C ~ 85°C 68-LGA LTM4608IV#PBF-ND. 26.43 18.86 15.53 
2.375 5.5 0.6 5 8 40 No Yes -40°C ~ 125°C 144-LGA LTM4616EV#PBF-ND NEW! 41.33 27.79 23.62 
5.5 0.6 5 8 40 No Yes -40°C ~ 125°C 144-LGA LTM4616IV#PBF-ND NEW! 45.48 30.57 26.00 
4.0 36 1.25 5 0.2 01 No No -40°C ~ 85°C 21-LGA LTM8020EV#PBF-ND 10.50 7.07 5.82 
Z 36 1.25 5 0.2 01 No No -40°C ~ 85°C 21-LGA LTM8020IV#PBF-ND NEW! 11.58 7.79 6.62 
3.0 36 0.8 5 0.5 1.5 No No -40°C ~ 125°C 35-LGA LTM8021IV#PBF-ND NEW! 13.68 9.20 7.82 
36 36 0.8 10 1 085 No No -40°C ~ 125°C 50-LGA LTM8022EV#PBF-ND 10.50 7.07 5.82 
. 36 0.8 10 2 -085 No No orc ~ 70°C 50-LGA LTM8023EV#PBF-ND 16.90 11.36 9.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! 


Murata Power Solutions 


Power Modules 


LME Series: DC/DC converters that are optimised for low-power operation. They are ideally suited to generate a negative 
supply where only a positive rail exist. 

NDH and NDL Series: Range of high performance miniature DC/DC converters having regulated outputs over the wide 
temperature range of -40°C ~ 85°C. The input voltage range is 2:1 and the input to output isolation is 1kVDC. 

NDTD and NDTS Series: Range of low profile DC/DC converters offering dual (NDTD) and single (NDTS) outputs over a 2:1 
input voltage range. All parts deliver 3W output power up to 85°C without heatsinking. 

NDY Series: Range of low profile DC/DC converters offering a single regulated output over a 2:1 input voltage range. All 
parts deliver 3W output power up to 85°C without heatsinking, except the 4.5V ~ 9V input voltage range which should be 
derated to 2W at the lower input voltage. 

NKA Series: Sub-miniature series of industrial temperature range DC/DC converters are the standard building blocks for 
on-board distributed power systems. 

NKE Series: Sub-miniature series of DC/DC converters is particularly suited to isolating and/or converting DC power rails. 
NMA, NMR and NMV Series: Industrial temperature range DC/DC converters are the standard building blocks for on-board 
distributed power systems. 

NMD Series: DC/DC converters are ideally suited to applications where a potential difference exists between loads, for 
example: motor control circuits. 

NME, NMG, NML, NMXSO and NMXU Series: DC/DC converters that are particularly suited to isolate and/or convert DC 
power rails. 

NMF Series: DC/DC converters that are used where a tightly regulated supply is required. They are ideal for situations 
where the input voltage is not tightly controlled. 

NMH Series: Industrial temperature range DC/DC converters are the standard building blocks for on-board point-of-use 
power systems. 


NMJ Series: Dual and single output DC/DC converters in a 7-pin SIP package style offering pin and functionality 
compatibility with the NMV series SIP DC/DC converters. 

NMK Series: Industrial temperature range DC/DC converters, available in industry standard SIP packaging offers a power 
upgrade path from the 1W NMV series. 

NMS Series: DC/DC converters are UL1950 recognized which makes them ideal for all telecom and safety applications 
where approved isolation is required. 

NMT Series: Range of DC/DC converters offering three output voltages of -24V, -48V and -72V from a single isolated 5V 
or 12V input voltage. 

NPH Series: DC/DC converters combines ease of application with versatility. The pin pattern is based on the popular 
industry standard, but two additional pins may optionally be fitted to provide a variety of features not commonly found on 
units of this type. 

NGA Series: Range of low profile DC/DC converters offering a single regulated output over a wide input voltage range. All 
parts deliver the full output power up to 85°C without the need for external heatsinking while the synchronus rectification 
design yields excellent efficiencies up to 95%. 

NPX20 Series: Open frame DC/DC converters that are available in three industry standard footprints, two surface mount 
land patterns and a through hole DIP footprint. 

NTA, NTE, NTH and NTV Series: Miniature surface mounted DC/DC converters employ leadframe technology and transfer 
moulding techniques to bring all of the benefits of IC style packaging to hybrid circuitry. 


Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi-Key website for data sheets 


Input Output Output Murata Power Input Output Output Murata Power 
Mounting] Voltage) Voltage Current | Digi-Key Price Each Solutions Mounting| Voltage) Voltage Current | Digi-Key Price Each Solutions 
Fig.} Type (V) (V) (mA) | Part No. il 10 50 Part No. Fig.| Type (V) (V) (mA) | Part No. 1 10 50 Part No. 
LME Series 12 12 250 | 811-1404-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY1212C 
5 5 50 811-1347-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME0505SC 12 15 200 811-1405-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY1215C 
5 12 41 811-1348-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME0512SC 24 3.3 909 811-1406-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY2403C 
1 | SIP 5 15 16 | 811-1349-5-ND 971 914 8.86) LME0515SC 1/ op 24 5 600 | 811-1407-5-ND = 17.05 16.05 15.55 | NDY2405¢ 
12 5 50 811-1350-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME1205SC 24 9 333 811-1408-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY2409C 
12 12 01 | 814-1351-5-ND 9.71. «9:44 ~+-8.86 | LME12128C 24 12 250 | 811-1409-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY2412C 
NDH Saree 24 15 200 | 811-1410-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY2415C 
48 5 600 | 811-1411-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY4805C 
24 +12 125 | 811-1352-5-ND 17.90 16.85 16.33] NDH2412SC - 
¢ | sie 24 215 100 | 811-1353-5-ND 1790 16.85 16.33 | NDH2415sc NKA Serres: 
48 +12 125 | 811-1354-5-ND 1790 1685 16.33 | NDH4812SC 33 239 | 2152 [SUTISIoO NDE 68.38 7.89 7.65 | NKAQ3038C 
48 215 100 | 811-1355-5-ND 17.90 16.85 16.33 | NDH481ssc a #5 | 3100 BMI = 8.98 7.89 7.65 | NKAOSOSSC 
MBL Baries 33 +12 #42 | 811-1417-5-ND 8.38 ~= 7.89 7.65 | NKA0312SC 
5 43.3 +152 | 811-1418-5-ND 8.38 += 7.89 -~—7.65 | NKAO503SC 
5 5 400 | 811-1356-5-ND 21.18 1994 19.32 | NDLOS05SC 5 5 100 | 811-1419-5-ND 838 +~«=«789.~=O7.65 | NKAOSO5SC 
5 12 167 | 811-1357-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDLO512S¢ 5 7) ~56 | 811-1420-5ND 8.38. -7.89 7.65 | NKAQS09SC 
12 5 400 | 811-1358-5-ND 21.18 1994 19.32 | NDL1205SC 1] SIP 5 “12 142 (| 811-1421-5-ND 838.:~«=«O«789.~=C«w765. | NKAOS512SCc 
12 9 222 811-1359-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDL1209SC 5 415 +33 | 811-1422-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKAQS15SC 
12 12 167 811-1360-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDL1212S¢ 42 +5 +100 | 811-1423-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKA1205SC 
1 SIP 12 15 134 811-1361-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDL1215SC 12 +9 +56 811-1424-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKA1209SC 
24 6 400 811-1362-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDL2405SC 12 +12 442 811-1425-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKA1212SC 
24 9 222 811-1363-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDL2409SC. 12 415 +33 811-1426-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKA1215SC 
24 12 167 | 811-1364-5-ND 21.18 19.94 19.32 | NDL2412S¢ NKE Saris 
7a 1 134 Meee «21.18 19.94 19.92 | NDL241ssC 33 33 303 | 811-1427-5-ND 881 829 8.03] NKEO303DC 
2 400 EMIRISCRGND 21.18 19.94 19.92 | NDL48058C 33 5 200 | 811-1429-5-ND 881 8.29 8.03 | NKEO305D¢ 
NDTD Series 5 33 303 | 811-1431-5-ND 881 829 8.03 | NKEOS03DC 
5 43.3 +454 | 811-1367-5-ND 1790 1685 16.33 | NDTDO503C DIP 5 5 200 | 811-1433-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEOS05DC 
5 £5 +300 | 811-1368-5-ND 17.90 1685 16.33 | NDTDOS05C 5 9 111 | 811-1435-5-ND 8.81 8.29 _—_—-8.03 | NKEOS09DC 
5 +12 +125 | 811-1369-5-ND 17.90 1685 16.33 | NDTDO512C 5 15 66 | 811-1438-5-ND 881 829 8.03 | NKEOS15DC 
5 +15 +100 | 811-1370-5-ND 17.90 1685 16.33 | NDTDO515C 12 5 200 | 811-1440-5-ND 8818.29 8.03 | NKE1205DC 
12 +33 +454 | 811-1371-5-ND 17.90 16.85 16.33 | NDTD1203C 33 33 303 | 811-1428-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKEO303SC 
12 25 +300 | 811-1372-5-ND 1790 1685 16.33 | NDTD1205C 1 33 5 200 | 811-1430-5-ND 8.38 += 7.89-—s 7.65 | NKEO305SC 
12 +12 +125 | 811-1373-5-ND 17.90 1685 16.33 | NDTD1212C 5 33 303 | 811-1432-5-ND 8.38 += 7.89 -~—«7.65 | NKEO503SC 
41 pe 12 215 +100 | 811-1374-5-ND 1790 16.85 16.33 | NDTD1215C 5 5 200 | 811-1434-5-ND 8.38 += 7.89-—=—« 7.65 | NKEOS05SC 
24 #33 +454 | 811-1375-5-ND 1790 1685 16.33 | NDTD2403C Sip 5 9 111 | 811-1436-5-ND 8.38 ~—=7.89__—7.65 | NKEO509SC 
24 +5 +300 | 811-1376-5-ND 17.90 16.85 16.33 | NDTD2405C 5 12 83 | 811-1437-5-ND 838 7.89 7.65 | NKEOS12SC 
24 +12 4125 | 811-1377-5-ND 1790 1685 16.33 | NDTD2412C 5 15 66 | 811-1439-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKEO515SC 
24 +15 +100 | 811-1378-5-ND 1790 1685 16.33 | NDTD2415C 12 5 200 | 811-1441-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKE1205SC 
48 43.3 +454 | 811-1379-5-ND 1790 16.85 16.33 | NDTD4803C 12 9 111 | 811-1442-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKE1209SC 
48 £5 +300 | 811-1380-5-ND 17.90 1685 16.33 | NDTD4805C 12 12 83 | 811-1443-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKE1212SC 
48 +12 +125 | 811-1381-5-ND 17.90 1685 16.33 | NDTD4812C NMA Series 
48 #15 +100 | 811-1382-5-ND 17.90 16.85 16.33 | NDTD4815C 5 +5 +100 | 811-1447-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NIMAQ505DC 
NDTS Series 5 #12 #42 | 811-1450-5-ND 9.27 872 8.45 | NMA0512DC 
5 33 909 | 811-1383-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS0503C 5 #15 #33 | 811-1452-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMA0515DC 
5 5 600 | 811-1384-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTSO505C 12 #12 #42 | 811-1456-5-ND 927 8.72 8.45 | NMA1212DC 
5 12 250 | 811-1385-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS0512C DIP 12 #15 #33 | 811-1458-5-ND 927 8.72 8.45 | NMAI215DC 
5 15 200 | 811-1386-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS0515C 15 5 #100] 811-1460-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMA1505DC 
12 3.3 909 _| 811-1387-5-ND 17.05 16.05 _15.55 | NDTS1203¢ 15 #12 242°) 811-1462-5-ND 9.27, 8.72 8.45 | NMA1512DC 
12 5 600 | 811-1388-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS1205C 1 #15 #93 SUSSCTO NDS 6927) 872 8.45 | NMAISISDC 
12 12 250 | 811-1389-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS1212¢ a +5 #100 EUIACcso NO 610.63 10.00 = 9.69 | NMAZ405D6 
<| oe 12 15 200 | 811-1390-5-ND 1705 1605 15.55 | NDTS1215C 24 #15 £33 811-1469-5-ND 10.63 10.00 _9.69 | NIMA2415DC 
24 33 909 | 811-1391-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS2403¢ 2 #5 | 3100 Bleep = 8.81 8.29 8.03') NMANEOSSC 
24 5 600 | 811-1392-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS2405¢ 1 5 29 #55 / 811-1449-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMAQS09SC 
24 12 250 | 811-1393-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS2412¢ 5 #12 242°) B11-1451-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA0512SC 
24 15 200 | 811-1394-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS2415¢ 5 #15 #93 SIIIASSoND 8.81 = 8.29 8.03) NMANSISSC 
48 3.3 909 | 811-1395-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS4803C 12 +5 #100 [FCUNIESASSNOR 8.81 8.29 __—8.03 | NMAIZ0556 
48 5 600 | 811-1396-5-ND © 17.05 16.05 15.55 | NDTS4gosc 12 +9 #65 lowe §=—8.81 8.29 8.03) NMAIZ095C 
48 12 250 | 811-1397-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDTS4812¢ SIP oe _ 42 eee §=8.81 820 8.03 | NMAI2Z128¢ 
ip be 200 REMMI 70s te05 1555 | NoTs4at5¢ 12 #15 #33 | 811-1459-5-ND 8.81 += 8.29 -~—-8.03 | NMA1215SC 
: : - : 15 £5 +100 | 811-1461-5-ND 8.81 += 8.29 -~—-8.03 | NMA1505SC 
NDY Series 15 +12 #42 | 811-1463-5-ND —«-8.81_—«8.29 ~—_—8.03 | NMA1512SC 
6 5 400-600 | 811-1399-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY0505C 15 +15 +33 811-1465-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1515SC 
5 9 222-333 | 811-1400-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDYO509C 24 £5 4100 | 811-1467-5-ND 1015 956 9.26 | NMA2405SC 
1 DIP 5 12 166-250 | 811-1401-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NDY0512C 94 +12 +42 811-1468-5-ND 10.15 9.56 9.26 | NMA2412SC 
12 5 600 | 811-1402-5-ND 17.05 16.05 + 15.55 | NDY1205¢ 24 #15 #33 | 811-1470-5-ND 10.15 9.56 —_9.26 | NMA2415SC 
ie 8 333 |RSUIIAOSeoaND 17.05 16.05 15.55 | NDY1200¢ + With all three channels equally loaded (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Power Modules (cont) 
Murata Power Solutions 
Input Output Output Murata Power Input Output Output Murata Power 
Mounting | Voltage) Voltage Current | Digi-Key Price Each Solutions Mounting| Voltage} Voltage Current | Digi-Key Price Each Solutions 
Fig. Type (V) (V) (mA) | PartNo. 1 10 50 Part No. Fig. Type (V) (V) (mA) | PartNo. 1 10 50 Part No. 
NMR Series «il! 306 5 12 470 | 811-1620-5-ND 40.27 37.91 36.72 | NMXS0512S0C 
5 5 200 811-1566-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMR100C 12 § 1000 | 811-1622-5-ND 40.27 37.91 36.72 | NMXS1205S0C 
5 12 83 | 811-1567-5-ND 881 8.29 8.03 | NMR101C NMXU Series 
5 15 67 | 811-1568-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMR102C 5 415 +167 | 811-1615-5-ND 3046 2868 27.78 | NMXD0515UC 
12 5 200 | 811-1569-5-ND 881 8.29 8.03 | NMR106C 12 415 +167 | 811-1617-5-ND 30.46 28.68 27.78 | NMXD1215UC 
1 SIP 12 12 83 811-1570-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMR107C 1 DIP 5 5 1000 | 811-1619-5-ND 27.57 25.96 25.15 | NMXS0505UC 
12 15 67 | 811-1571-5-ND 881 8.29 8.03 | NMR108C 5 12 417 | 811-1621-5-ND 27.57 25.96 25.15 | NMXS0512UC 
24 5 200 | 811-1572-5-ND 1015 956 9.26 | NMR118C 12 5 1000 | 811-1623-5-ND 27.57 —-25.96 25.15 | NMXS1205UC 
24 12 83 | 811-1573-5-ND 10.15 956 9.26 | NMR119C NMF Series 
ca is 67 EMIRISeNOR 10.15 9.66 9.26 | NMR1206 OP 5 5 100 | 811-1495-5-ND 869 6.18 7.93 | NMIFOS0SDC 
NMV Series 5 5 100 | 811-1496-5-ND 826 7.78 7.54 | NMFO505SC 
5 5 200 | 811-1585-5-ND 1158 1090 10.56 | NMVO505DAC 5 12 83 | 811-1497-5-ND 8.26 7.78 7.54 | NMFO512SC 
Ale 5 45 +100 | 811-1586-5-ND 1158 10.90 10.56 | NMVO505DC 5 15 67 | 811-1498-5-ND 8.26 7.78 7.54 | NMFO515SC 
12 5 200 | 811-1595-5-ND 1158 10.90 10.56 | NMV1205DAC 11 gp 12 5 100 | 811-1499-5-ND 8.26 7.78 7.54 | NMF1205SC 
12 +15 +33 | 811-1602-5-ND 11.58 10.90 __10.56 | NMV1215DC 12 12 83 | 811-1500-5-ND 8.26 7.78 _7.54 | NMF1212SC 
5 5 200 | 811-1587-5-ND 11.02 1037 10.05 | NMVO505SAC 12 15 67 | 811-1501-5-ND 826 7.78 7.54 | NMFI215SC 
5 +5 +100 | 811-1588-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMVO505SC 24 5 100 | 811-1502-5-ND 9.52 8.96 8.68 | NMF2405SC 
5 9 111 | 811-1589-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMVo509SAC 24 15 67 _| 811-1503-5-ND 952 8.96 8.68 | NMF2415SC 
5 +9 +55 | 811-1590-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMVo509Sc NMH Series 
5 12 84 | 811-1591-5-ND 11.02 10.37 __10.05 | NMV0512SAC 5 45 +200 | 811-1504-5-ND 14.81 1394 13.51 | NMHO505DC 
5 #12 #42 | 811-1592-5-ND = 11.02 10.37, 10.05 ) NMV0512SC 5 +9 +111 | 811-1506-5-ND 14.81 13.94 13.51 | NMHO509DC 
5 15 67 — | 811-1593-5-ND_ = 11.02 10.37 10.05 | NMV0515SAC 5 +12 +83 | 811-1508-5-ND 14.81 13.94 13.51 | NMH0512DC 
5 +15 +33 | 811-1594-5-ND = 11.02, 10.37 10.05 | NMV0515SC 5 +15 +67 | 811-1510-5-ND 1481 13.94 13.51 | NMH0515DC 
12 5 200 811-1596-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1205SAC 5 24 +41 811-1512-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NMH0524DC 
1 12 +5 +100 | 811-1597-5-ND_ 11.02 10.37__10.05 | NMV1205SC Hie 12 45 +200 | 811-1513-5-ND 1481 1394 13.51 | NMH1205DC 
12 9 111 | 811-1598-5-ND = 11.02 10.37 10.05 | NMV1209SAC 12 +9 4111 | 811-1515-5-ND = 14.81 13.94 13.51 | NMH1209DC 
sip 12 +9 +55 | 811-1599-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1209SC 12 412 483° | 811-1517-5-ND 14.81 13.94 13.51 | NMH1212DC 
12 12 84 | 811-1600-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1212SAC 12 415 +67 | 811-1519-5-ND 14.81 13.94 13.51 | NMH1215DC 
12 +12 +42 | 811-1601-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1212SC 24 +5 +200 | 811-1521-5-ND 17.05 16.05 _15.55 | NMH2405D¢ 
12 15 67__| 811-1603-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1215SAC 24 +12 +83 =| 811-1524-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NMH2412DC 
12 +15 +33—-| 811-1604-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1215SC F 24 +15 +67 | 811-1526-5-ND 17.05 16.05 15.55 | NMH2415DC 
15 5 200 | 811-1605-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1505SAC 5 25 +200 | 811-1505-5-ND 1411 1328 12.87 | NMHO505SC 
15 45 +100 | 811-1606-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1505SC 5 49 #111 | 811-1507-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMHO509SC 
15 12 84 | 811-1607-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1512SAC 5 #12 483 | 811-1509-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMHO512SC 
15 +12 +42 | 811-1608-5-ND 14.02 10.37 __10.05 | NMV1512SC 5 415 467 | 811-1511-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMHO515SC 
15 15 67 | 811-1609-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1515SAC 12 +5 +200 | 811-1514-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMH1205SC 
15 415 +33 | 811-1610-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NMV1515SC SIP 12 29 4111 | 811-1516-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMH1209SC 
24 +12 #42 | 811-1611-5-ND 12.68)» 11.94 11.57 | NMV2412SC 12 #12 #83 | 811-1518-5-ND 14.11. 13.28 12.87 | NMH1212SC 
24 +15 +33 811-1612-5-ND 12.68 11.94 11.57 | NMV2415SC 12 +15 +67 811-1520-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMH1215SC 
NMD Series 24 45 +200 | 811-1522-5-ND 16.24 15.28 14.81 | NMH2405SC 
1 | sip 5 5/5 | 100/100 ] 811-1471-5-ND 1057 9.96 9.65 | NMD050505SC 24 as si) Ghee 10:24 16.28 14.81 | NMH2KO98C 
5 5/15 | 100/34 | 811-1472-5-ND 10.57 «9.96 _—_-9.65 | NMD050515SC oe aN #83 Eee (1624 15.28 1481 | NMH2AT2SC 
: 24 415 +67 | 811-1527-5-ND 16.24 15.28 14.81 | NMH2415SC 
aE Sores NMJ Series 
: : Pe ccc) eae pea iviehett 33 | 33 | 303 | 81t15285-ND 1411 1328 1287 | NMJOS03SAC 
: : ‘ 5 33 303 | 811-1529-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJO503SAC 
5 12 83 eee 927 B72 8.45 | NMEDS1206 5 5 200 | 811-1530-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJOS05SAC 
: 15 66 ia 927) 8.72 8.45 | NMEOSISDC 5 25 #100 | 811-1531-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJO505SC 
DIP 12 5 200 _| 811-1482-5-ND 9.27 8.72 _8.45 | NME1205D¢ 5 9 111 | 814-1592-5-ND 1411 13.28 12.87 | NMJOS09SAC 
12 12 83° | 811-1484-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMEI1212DC 5 29 +55 | 811-1533-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJO509SC 
24 5 200 | 811-1488-5-ND 10.63 10.00 9.69 | NME2405D¢ 5 12 83 | 811-1534-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ0512SAC 
24 12 83 | 811-1491-5-ND 10.63 10.00 9.69 | NME2412DC 5 #12 #42 | 811-1535-5-ND 1411 13.28 12.87 | NMJO512SC 
24 15 66__| 811-1493-5-ND___10.63 10.00 __9.69 | NME2415D¢ alee 5 15 66 | 811-1536-5-ND 1411 13.28 12.87 | NMJO515SAC 
5 5 200 | 811-1474-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME0505SC 5 +15 +33 | 811-1537-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJO515SC 
1 5 9 Wit | 811-1476-5-ND 8.81 8.29-8.03 | NMEOS09SC 12 5 200 | 811-1538-5-ND 1411 13.28 12.87 | NMJ1205SAC 
5 12 83 | 811-1478-5-ND 881 8.29 8.03 | NME0512SC 12 45 +100 | 811-1539-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1205SC 
5 15 66 | 811-1480-5-ND 881 8.29 8.03 | NMEO515SC 12 9 111 | 811-1540-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1209SAC 
5 24 42 | 811-1481-5-ND 10.15 9.56_—_—9.26 | NME0524SC 12 49 455 | 811-1541-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1209SC 
12 5 200 | 811-1483-5-ND 881 8.29 8.03 | NME1205SC 12 12 83 | 811-1542-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1212SAC 
SIP 12 12 83 | 811-1485-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME1212SC 12 #12 442 | 811-1543-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1212SC 
12 15 66 | 811-1486-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME1215SC 12 15 66 | 811-1544-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1215SAC 
15 15 66 | 811-1487-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME1515SC 12 415 +33 | 811-1545-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMJ1215SC 
24 5 200 | 811-1489-5-ND 10.15 9.56 (9.26 | NME2405SC NMK Series 
9 11 eee §610-15 = 9.56 9.26 | NME24095C 5 5 400 | 811-1546-5-ND 1445 13.60 13.18 ] NMKOS05SAC 
cs 12 83 SU ROe ND «61015 = 8.56 9.26 | NME241286 5 9 222 | 811-1547-5-ND 14.45 13.60 13.18 | NMKOS09SAC 
a4 1 66 BUSSES 10.15 9.86 9.26 | NMEZ415SC 5 12 167 | 811-1548-5-ND 14.45 13.60 13.18 | NMKO512SAC 
NMG Series +] -sip 5 15 133 | 811-1549-5-ND 14.45 13.60 13.18 | NMK0515SAC 
5 5 400 | 811-1702-5-ND 1411 1328 12.87 | NMGO505SC 12 5 400 | 811-1550-5-ND 14.45 13.60 ‘13.18 | NMK1205SAC 
5 9 222 | 811-1703-5-ND 1411 1328 12.87 | NMGO509SC 12 9 222 | 811-1551-5-ND 1445 1360 13.18 | NMK1209SAC 
5 12 167 | 811-1704-5-ND 14.11 13.28 + 12.87 | NMG0512SC 12 12 167 | 811-1552-5-ND 1445 13.60 13.18 | NMK1212SAC 
|| 3p 5 15 133 | 811-1705-5-ND 1411 13.28 12.87 | NMGO515SC 12 15 133 | 811-1553-5-ND 14.45 13.60 13.18 | NMK1215SAC 
12 5 400 | 811-1706-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMG1205SC NMS Series 
12 g 222 BUTS] 1411 18.28 12.87 | NMGI2008C 5 35 #200 | 811-1575-5-ND 22.58 21.25 20.59 | NMSO505C 
12 12 167 | 811-1708-5-ND 1411 13.28 = 12.87 | NMG1212SC 5 49 “111 | 811-1576-5-ND 2258 21.25 2059) NMSOs09C 
12 15 133 | 811-1709-5-ND 1411 13.28 12.87 | NMG1215SC 5 +12 +83 | 811-1577-5-ND 22.58 21.25 20.59 | NMS0512C 
NML Series i |! Dp 5 +15 +67 | 811-1578-5-ND 22.58 + .21.25 20.59 | NMS0515C 
5 5 400 811-1554-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMLO505SC 12 +5 +200 | 811-1579-5-ND 22.58 21.25 20.59 | NMS1205C 
5 9 929 811-1555-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMLO509SC 12 +9 #111 811-1580-5-ND 22.58 21.25 20.59 | NMS1209C 
5 12 167 811-1556-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMLO512SC 12 +12 +83 811-1581-5-ND 22.58 21.25 20.59 | NMS1212C 
1 SIP 5 15 133 811-1557-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NMLO515SC 12 +15 +67 811-1582-5-ND 22.58 21.25 20.59 | NMS1215C 
12 5 400 | 811-1558-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NML1205SC NMT Series 
12 9 222 | 811-1559-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NML1209SC ‘allies: 5 | -24/-48/-72] 42+ | 811-1583-5-ND 1454 13.68 13.26 | NMT0572SC 
12 12 167 | 811-1560-5-ND = 14.11 © 13.28 12.87 | NML1212SC 12 | -24/-48/-72| 42+ | 811-1584-5-ND 14.54 13.68 13.26 | NMT1272SC 
12 15 133 | 811-1561-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NML1215SC NPH Series 
NMXSO Series 24 3.4 2940 | 811-1624-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S24031C 
5 +12 +235 | 811-1613-5-ND 44.76 42.13 40.82 | NMXD0512S0C +] ow 24 54 1960 | 811-1625-5-ND 36.35 «34.21 33.14 | NPH10S2405EIC 
+] pie 5 +15 +200 | 811-1614-5-ND 44.76 42.13 40.82 | NMXD0515S0C 24 54 1960 | 811-1626-5-ND 36.35 «34.21 33.14 | NPH10S2405IC 
12 #15 +200 | 811-1616-5-ND 44.76 42.13 40.82 | NMXD1215S0C 24 12.4 830 | 811-1627-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S2412EIC 
5 1000 | 811-1618-5-ND 40.27. 37.91 36.72 | NMXS0505S0C + With all three channels equally loaded (Continued) 
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Power Modules (cont, 


NEW! 
Murata Power Solutions 
Input Output Output Murata Power Input Output Output Murata Power 
Mounting | Voltage} Voltage Current | Digi-Key Price Each Solutions Mounting| Voltage} Voltage Current | Digi-Key Price Each Solutions 
Fig.| Type (Vv) (Vv) (mA) | Part No. id] 10 50 Part No. Fig.) Type (Vv) (Vv) (mA) | Part No. a 10 50 Part No. 
24 12.4 830 | 811-1628-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S24121C NTA Series 
24 15.4 670 | 811-1629-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S24151C 3.3 #5 #100 | 811-1662-5-ND 881 8.29 8.03 | NTAO305MC 
24 34 4400 | 811-1634-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPHt5S2403IC 33 #15 #33 | 811-1663-5-ND =» 8.81 8.29 8.03 | NTAO31SMC 
24 5A 3000 | 811-1635-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S2405EIC 5 #83 | 2152 TEU = 881 8298.03 | NTAO5O3MC 
: ; : . 5 +5 +100 | 811-1665-5-ND 881 8.29 8.03 | NTAOSOS5MC 
24 54 3000 | 811-1636-5-ND _48.37_—«45.52 44.10 | NPH15S24051C 5 49 55 | 814-1666-5-ND 881 829 803| NTAOSOOMG 
24 12.1 1300 | 811-1637-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S2412EIC 3 DIP 5 412 +42 811-1667-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTAO512MC 
24 124 1300 | 811-1638-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S2412IC 5 #15 +33 | 811-1668-5-ND 881 8.29 8.03 | NTAOS15MC 
24 15.1 1000 | 811-1639-5-ND 48.37. 45.52 44.10 | NPH15S2415IC 12 #5 +100 | 811-1669-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTA1205MC 
24 34 7300 | 811-1645-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S24osic 12 #9 #55 | 811-1670-5-ND =» 8.81 8.29 8.03 | NTA1209MC 
24 54 5000 | 811-1646-5-ND 55.23 51.99 _50.36 | NPH25S2405EIC 12 #12 eee one ee mee on AU 
: : : : 12 +15 #33 | 811-1672-5-ND 881 8.29 8.03 | NTA1215MC 
24 54 5000 | 811-1647-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S24051C 7 
24 124 2100 | 811-1648-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S2412IC BoE Sens 
: : ; : 33 33 303] 811-1673-5-ND 881 829 803) NTEO303MC 
24 15.4 1700 | 811-1649-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S2415EIC 33 5 200 | 811-1674-5-ND 881 829 803| NTEO305MC 
1 | oIP 24 15.4 1700 | 811-1650-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S24151C 33 9 411 | 811-1675-5-ND 8.81 829 8.03 | NTEO309MC 
48 3.4 2940 | 811-1630-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S48031C 33 12 83 | 811-1676-5-ND 881 8.29 8.03 | NTEO312MC 
48 54 1960 | 811-1631-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S4805EIC 3.3 15 66 | 811-1677-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO31SMC 
48 5A 1960 | 811-1632-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S4805IC - “8 oo a cea a er ae Never 
48 12.4 830 | 811-1633-5-ND 36.35 34.21 33.14 | NPH10S4812IC 5 H 200 Retitlen tans mei, 80° se 05: | NTEOROEMEG 
48 3.4 4400 | 811-1640-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S4803EIC 3 | DIP 5 6 467 | 811-1681-5-ND 881 829 803 NTEOSO6MC 
48 3.4 4400 | 811-1641-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S48031C 5 9 111 811-1682-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEOS5O9MC 
48 54 3000 | 811-1642-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S48051C 5 72 83 | 811-1683-5-ND 881 829 8.03 | NTEO512MC 
48 12.4 1300 | 811-1643-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S4812IC 5 15 66 | 811-1684-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEOS15MC 
48 15.4 1000 | 811-1644-5-ND 48.37 45.52 44.10 | NPH15S48151C i. 3 as sean ae faa ne NRETOReG 
48 3.4 7300 | 811-1651-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S4803EIC 15 45 a3 Renae etn Rei 800°. B0a:| NTEIDIOMe. 
48 3.4 7300__| 811-1652-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S48031C 12 15 66 | 814-1688-5-ND 881 829 803 NTEI215MC 
48 54 5000 | 811-1653-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S4805EIC NTH Series 
48 54 5000 | 811-1654-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S48051C 5 s 3200) 811-1685-5-ND 1daT 13.28 12.87 | NTHOSOSMIG 
48 12.1 2100 | 811-1655-5-ND 55.23 51.99 50.36 | NPH25S4812IC 5 +12 +83 811-1690-5-ND 14.11. 13.28 12.87 | NTHOS12MC 
NGA Series 3 | DIP 5 #15 +67 | 811-1691-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NTHO515MC 
12 +5 +200 | 811-1692-5-ND 14.11 13.28 12.87 | NTH1205MC 
15 33 2000 | 811-1412-ND 24.55 23.11 22.39 | NGA10S15033SC 1 “2 =33 MERICGHENIOM «i441 tae i287 | NTHI2IOMC 
2) SIP 15 5 2000 | 811-1413-ND 24.55 23.11 22.39 | NGA10S15050SC 7 
15 5 2000 | 811-1414-ND «24.55 23.11 22.30 | NGA10S15050SEC NW Series 
: : : 5 25 +100 | 811-1694-5-ND 11.02 1037 10.05 | NTVO505MC 
NPX20 Series 5 +9 +55 | 811-1695-5-ND 11.02 1037 10.05 | NTVO509MC 
24 18 6000 | 811-1656-ND 40.73 38.34 37.14 | NPX20S24018DC 5 #12 #42 | 811-1696-5-ND = 11.02 10.87 10.05 | NTV0512MC 
24 25 6000 | 811-1657-ND 40.73 38.34 37.14. | NPX20S24025DC 3 | IP 5 #15 #33 | 811-1697-5-ND 11.02 10.37 10.05 | NTVOS15MC 
>A a8 6000 Renae 4073 38.34. 87-44 | NPKXOOS40806 12 +5 +100 | 811-1698-5-ND 11.02 10.37 _ 10.05 | NTV1205MC 
2) DIP : . ; . 12 29 +55 | 811-1699-5-ND 11.02 1037 10.05 | NTV1209MC 
48 18 6000 | 811-1659-ND 40.73 38.34 37.14 | NPX20S48018DC 12 2 342 | 814-1700-5-ND 11.02 1037 10.05 | NTVi212MC 
48 25 6000 | 811-1660-ND 40.73 38.34 37.14 | NPX20S48025DC 12 #15 #33 | 811-1701-5-ND 11.02 10.37 _ 10.05 | NTV1215MC 
48 33 6000 | 811-1661-ND 40.73 38.34 37.14 | NPX20S48033DC | + with all three channels equally loaded 


EIA-232-D/EIA-485 Isolated Interfaces 


NM232DDC: Electrically isolated dual transmitter and receiver designed to interface 
data terminal equipment (DTE) with data communications equipment (DCE). The device 
provides two data receive channels and two data transmit channels. Each channel is ElA- 
232-D, EIA-232-E and CCITT V.28 compatible at the interface boundary and TTL/CMOS 
compatible at the logic connections. No external components are needed and a single 
5V input supply powers all functions either side of the isolation boundary. A low-power 
shutdown mode and high impedance state for receiver outputs in effected via two pins, 
SHUTDOWN and ENABLE. 

NM485DC: Electrically isolated dual differential driver and receiver designed for balanced 
multipoint bus transmission at rates up to 1.25Mbits per second. The device provides 
two receive channels and two driver channels. The two driver channels have an active 
high enable. No external components are needed and a single 5V input supply powers 
all functions either side of the isolation boundary. The driver outputs provide limiting for 


positive and negative currents and thermal shutdown protection from line fault conditions 
on the transmission bus line. The receiver outputs will always be high if the receiver inputs 
are open. The isolation voltage between input and output is 1000Vrms. 

NM485SLC: Low power electrically isolated differential driver and receiver designed for 
bi-directional data communication or multipoint bus transmission at rates up to 2.5Mbits 
per second. The device combines a tri-state differential line driver and a differential input 
line receiver. The driver and receiver have active high and active low enables, respectively, 
which can be connected together to function as direction control. The receiver features a 
high output state when the inputs are left open. Thermal shutdown protection forces the 
driver into a high impedance state, under line fault conditions. No external components are 
needed as a single 5V supply powers all functions either side of the isolation boundary. 
Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi-Key 
website for data sheets 


Murata Power 

Digi-Key Price Each Solutions 

Description Part No. ol 10 50 Part No. 
EIA-232-D 
Dual EIA-232-D Transmitter and Receiver, 24-DIL 811-1444-5-ND 34.70 32.66 31.64 NM232DDC 
EIA-485 

Dual EIA-485 Driver and Receiver, 24-DIL 811-1445-5-ND 41.94 39.48 38.24 NM485DC 
Low Power EIA-485 Driver and Receiver, 24-DIL 811-1446-5-ND 41.94 39.48 38.24 NM485SLC 


Power Over Ethernet Modules 


NMPD01 Series: 


Power extraction modules has full functional compliance with IEEE802.3af. They are designed to extract power from CAT5 Ethernet cable when sourced by a 


Power Sourcing Equipment (PSE) also conforming to IEEE802.3af. 


This series removes the need for localized equipment power source, significantly reducing installation costs. The IEEE802.3af standard allows for two power 
options, one on the data lines, the other on the spare pair. The NMPD01 series can have voltage input on the data lines or spare pairs. 


Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi-Key website for data sheets 


Input Output Minimum Maximum Murata Power 
Voltage Voltage Efficiency Power Digi-Key Price Each Solutions 
(Vv) (Vv) (%) (W) Part No. i 10 50 Part No. 
NMPD0O1 Series 
48 3.4 74 9.50 811-1562-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPD0103C 
48 5.1 77 9.75 811-1563-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPD0105C, 
48 12.1 80 10.00 811-1564-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPD0112C 
48 15.1 79 10.00 811-1565-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPD0115C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Noasons 
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GND 
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VIN 
VIN 
SEQ 
Trim 
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48.26 


33.02 


Function 


Input Cut Tape 
1Out | Voltage On/Off | Remote | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Lineage Power 
Fig. V Out (A) (V) Logic Sense | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
0.75 ~ 3.3 3 24~5.5 | Negative —  |555-1053-1-ND 7.14 6.30 5.63 | 400 | 1971.00 | AXHOO3A0X-SRZ 
0.75 ~ 3.3 3 2.4~5.5 | Positive —  |555-1054-1-ND 7.26 6.41 5.73 | 400 | 2003.40 | AXHOO3A0X4-SRZ 
1 0.75~3.63 | 5 3.0~5.5 | Negative —  _|555-1059-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 500 | 3982.50 | AXHOOSAOX-SRZ 
0.75 ~ 5.0 5 10~14 | Negative —  |555-1057-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 400 | 3186.00 | AXAQO5A0X-SRZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3~14 | Negative —  _|555-1049-1-ND 7.58 6.68 5.95 | 400 | 2079.00 | AXAQO3A0X-SRZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3~14 | Positive —__|555-1050-1-ND 7.70 6.78 6.04 | 400 | 2111.40 | AXAO3A0X4-SRZ 
075-33 | 6 | 24-55 | Negative | —  |555-1073-1-ND 73.80 11.60 950 | 400 | 3402.00] ATHOOGAOX-SRZ 
2 0.75 ~ 5.0 6 8.3~14 | Negative —  |555-1069-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 400 | 3402.00 | ATAOO6AOX-SRZ 
0.75 ~ 5.0 6 8.3~14 | Positive —__|555-1070-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 400 | 3402.00 | ATAOOGA0X4-SRZ 
0.75 ~ 3.3 10 | 3.0~5.5 | Negative Yes | 555-1063-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 250 | 2902.50 | AXHO10A0X3-SRZ 
3A 0.75 ~3.63 | 16 | 3.0~5.5 | Negative Yes | 555-1067-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 250 | 3442.50 | AXHO16A0X3-SRZ 
0.75 ~ 5.0 10 10~14 | Negative Yes | 555-1061-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 250 | 2902.50 | AXA010A0X3-SRZ 
0.75 ~ 5.0 16 10~14 | Negative Yes | 555-1065-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 250 | 3442.50 | AXAO16A0X3-SRZ 
0.75 ~ 3.3 10 | 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1081-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 250 | 3071.25 | ATHO10A0X3-SRZ 
0.75 ~ 3.3 10 | 2.4~5.5 | Positive Yes | 555-1082-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 250 | 3071.25 | ATHO10A0X43-SRZ 
0.75 ~ 3.3 16 | 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1089-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00 | ATHO16A0X3-SRZ 
3B 0.75 ~ 3.3 16 | 2.4~5.5 | Positive Yes | 555-1090-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00 | ATHO16A0X43-SRZ 
0.75 ~ 5.0 10 | 83~14 | Negative Yes _|555-1077-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 250 | 3071.25 | ATAO10A0X3-SRZ 
075-50 | 10 | 83-14 | Positive | Yes |555-1078-1-ND 16.90 1480 12.90 | 250 | 3071.25] ATAO1OA0X43-SRZ 
0.75 ~ 5.0 16 | 83~14 | Negative Yes | 555-1085-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00} ATAO16A0X3-SRZ 
0.75 ~ 5.0 16 | 83~14 | Positive Yes _|555-1086-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00 | ATAQ16A0X43-SRZ 
0.60~3.63 | 3 24~5.5 | Negative Yes | 555-1120-1-ND 7.63 6.74 6.02 | 400 | 2106.00 | APTHOO3A0X-SRZ 
0.60~3.63 | 3 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1122-1-ND 7.18 6.34 5.67 | 400 | 1981.80 | APXHOO3A0X-SRZ 
0.60~3.63 | 6 24~5.5 | Negative Yes | 555-1121-1-ND 12.98 11.16 9.66 | 400 | 3418.20 | APTHOOGAOX-SRZ 
4 0.60~3.63 | 6 24~5.5 | Negative Yes | 555-1123-1-ND 12.51 10.76 9.31 | 400 | 3294.00 | APXHOOGAOX-SRZ 
0.59 ~ 5.5 3 4.5~14 | Negative Yes _|555-1124-1-ND$ 7.92 6.99 6.25 | 400 | 2187.00 | APTSOO3A0X-SRZ 
0.59 ~ 5.5 3 45~14 | Negative No | 555-1126-1-ND$ 7A7 6.60 5.90 | 400 | 2062.80 | APXSOO3A0X-SRZ 
0.59 ~ 5.5 6 4.5~14 | Negative Yes | 555-1125-1-ND$ 12.68 11.19 10.00 | 400 | 3499.20 | APTSOO6AOX-SRZ 
0.59 ~ 5.5 6 45~14 | Negative No |555-1127-1-ND¢ 12.23 10.79 9.64 | 400 | 3375.00 | APXSOO6A0X-SRZ 
5A | 0.60~3.63 | 12 | 24~5.5 | Negative | Ves |555-1128-1-ND 19.23 16.97 15.17 | 250 | 3317.63] APTHO12A0X3-SRZ 
5B | 0.69 ~5.5 12 | 45~14 | Negative Yes _|555-1129-1-ND 19.52 17.23 15.40 | 250 | 3368.25 | APTSO12A0X3-SRZ 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
SIP Series 
1 Out Input On/Off Remote Digi-Key Price Each Lineage Power 
Fig. V Out (A) Volt. (V) Logic Sense Part No. a 10 100 | PartNo. 
0.75 ~ 3.3 3 2.4~5.5 Negative _ 555-1055-ND 7.14 6.30 5.63 | AXHOO3A0XZ 
0.75 ~ 3.3 3 2.4~5.5 Positive _ 555-1056-ND 7.26 6.41 5.73 | AXHOOSA0X4Z 
6 0.75 ~ 3.63 5 3.0 ~ 5.5 Negative - 555-1060-ND 12.10 10.40 9.00 | AXHOOSAOXZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3~14 Negative = 555-1051-ND 7.58 6.68 5.95 | AXA003A0XZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3 ~ 14 Positive _ 555-1052-ND 7.70 6.78 6.04 | AXA003A0X4Z 
0.75 ~ 5.0 5 10 ~ 14 Negative - 555-1058-ND 12.10 10.40 9.00 | AXAOOSAOXZ 
7 0.75 ~ 3.3 6 2.4 ~5.5 Negative _- 555-1075-ND 13.80 11.60 9.50 | ATHOO6AOXZ 
0.75 ~ 5.0 6 8.3 ~ 14 Negative - 555-1071-ND 13.80 11.60 9.50 | ATAOO6AOXZ 
0.75 ~ 3.3 10 3.0 ~ 5.5 Negative Yes 555-1064-ND 15.80 13.90 12.20 | AXHO10A0X3Z 
8A 0.75 ~ 3.63 16 3.0 ~ 5.5 Negative Yes 555-1068-ND 18.40 16.30 14.60 | AXHO16A0X3Z 
0.75 ~ 5.0 10 10~14 Negative Yes 555-1062-ND 15.80 13.90 12.20 | AXA010A0X3Z 
0.75 ~ 5.0 16 10 ~ 14 Negative Yes 555-1066-ND 18.40 16.30 14.60 | AXA016A0X3Z 
0.75 ~ 3.3 10 2.4~5.5 Positive Yes 555-1084-ND 16.90 14.80 12.90 | ATHO10A0X43Z 
8B 0.75 ~ 3.3 16 2.4~5.5 Negative Yes 555-1091-ND 19.90 17.50 15.60 | ATHO16A0X3Z 
0.75 ~ 5.0 10 8.3~ 14 Negative Yes 555-1079-ND 16.90 14.80 12.90 | ATAQ10A0X3Z 
0.75 ~ 5.0 16 8.3 ~ 14 Negative Yes 555-1087-ND 19.90 17.50 15.60 | ATAO16A0X3Z 
0.8 ~ 3.63 25 45~5.5 Negative Yes 555-1093-ND 23.46 20.70 18.29 | ATHO25A0X3Z 
9 0.8 ~ 5.0 25 6.0 ~ 14 Negative Yes 555-1095-ND 23.46 20.70 18.29 | ATSO25A0X3Z 
0.8 ~ 3.63 30 45~5.5 Negative Yes 555-1094-ND& 23.46 20.70 18.29 | ATHO30A0X3Z 
0.8 ~ 5.0 25 6.0 ~ 14 Negative Yes 555-1097-ND 25.35 22.48 19.97 | ATSO25A0X3-PZ 
059-60] 3 | 45-14 Positive = 555-1130-ND 8.67 7.63 6.70 | NSROOSAOX4Z 
10 | 059-60] 6 | 45-14 Positive -_ 555-1131-ND 12.55 11.04 9.69 | NSROOGAOX4Z 
0.59 ~ 6.0 10 4.5~14 Positive = 555-1132-ND 15.60 13.73 12.04 | NSRO1OA0X4Z 
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A Pin 6 is added only in ATHO30A0X3Z version. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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0 (5.1) 
Output 1 Out Input Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Lineage Power 
Fig. Voltage (A) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Pricing Part No. 
Converters 
1 3.0 ~ 6.0 10.0 18 ~ 30 555-1106-1-ND¢ 23.00 20.19 18.13 555-1106-2-ND 3813.75/250 AXB030X43-SRZ 
2 3.3 20.0 36 ~ 75 555-1100-ND 52.08 45.98 41.43 = = EQW020A0F1Z 
3 3.3 15.0 36 ~ 75 555-1104-1-NDt 55.20 48.71 43.84 555-1104-2-ND 5386.50/140 KW015A0F41-SRZ 
4 3.3 15.0 36 ~ 75 555-1105-ND 55.20 48.71 43.84 = = KW015A0F41Z 
5 48.0 2.4 38 ~ 75 555-1108-ND 68.00 60.00 54.00 = = PIM200FZ 
6 3.3 50.0 36 ~ 75 555-1110-ND 106.00 96.00 86.00 — an QPWOSO0A0F1Z 
7 3.3 25.0 36 ~ 75 555-1113-ND 71.19 62.86 56.57 = — QRWO025A0F1Z 
i 3.3 35.0 36 ~ 75 555-1114-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRWO35A0F1Z 
8 3.3 3.5 36 ~ 75 555-1118-1-NDft 25.90 22.40 20.30 555-1118-2-ND 2652.75/150 SWO03A5F91-SRZ 
9 3.3 3.5 36 ~ 75 555-1119-ND 25.90 22.40 20.30 = = SWO03A5F91Z 
1 5.0 ~ 15.0 8.0 20 ~ 30 555-1107-1-NDt 23.30 20.50 18.40 555-1107-2-ND 3915.00/250 AXBO050X43-SRZ 
7 5.0 25.0 36 ~ 75 555-1112-ND 87.10 76.90 69.20 = —= QRW025A0A1Z 
8 5.0 3.0 36 ~ 75 555-1116-1-NDt 25.90 22.40 20.30 555-1116-2-ND 2652.75/150 SWO003A0A91-SRZ 
9 5.0 3.0 36 ~ 75 §55-1117-ND 25.90 22.40 20.30 = = SWO03A0A91Z 
2 12.0 6.0 36 ~ 75 555-1098-ND 52.08 45.98 41.43 = _ EQWO006A0B1Z 
6 12.0 18.0 36 ~ 75 555-1109-ND 46.56 43.98 41.16 = _ QBW018A0B1Z 
7 12.0 10.0 36 ~ 75 555-1111-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRW010A0B1Z 
9 12.0 1.2 36 ~ 75 555-1115-ND 25.90 22.40 20.30 = = SW001A2B91Z 
Filters 
10 _ 10 100 555-1101-ND 18.80 16.55 14.40 = = FLTR100V10Z 
11 = 20 100 555-1102-ND 28.10 25.20 21.95 = = FLTR100V20Z 
12 _— 5.0 75 555-1103-ND 17.00 15.00 13.30 = _— FLTR75V05Z 
t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EmMeRsSoN DC-DC Converters Formery. ARTES. 


CXA10 Series — 
Single and Dual 
Output 10 Watt 


covering 3.3V, 5V, 12V, +5V, and +12V. 
Features: 


¢ Fully compliant with ETS 300 386-1 * App- 
roved to EN60950, UL1950, CSA C22.2 No. 
950 * High demonstrated reliability with con- 


servative component deratings 


= 


® 


Delivers single and dual output voltages 


40 
to (10.16) 49 
(2.54) + |---| (10.16) 
t 


Dual 


1. + Input 
2. - Input 
3. + Output 
4. Common 
5. - Output 
6. Remote 
ON/OFF 


Dim. Inches (mm) 


Single 
1. + Input 
2. - Input 
3. + Output 
4. No Pin 
5. - Output 
6. Remote 
ON/OFF 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
(VDC) (V) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
3.3 2.0 393-1191-ND 46.66 CXA10-48S3V3J 
18 ~75 5.0 2.0 393-1192-ND 46.66 CXA10-48S05J 
12 0.83 393-1193-ND 46.66 CXA10-48S12J 
+12 0.41 393-1194-ND 51.32 CXA10-48D12J 


Typhoon™ SMT15F Series 


The SMT15F-12 series are non-isolated DC/DC 
converters packaged in a surface-mount footprint 
giving designers a cost effective solution for 
conversion from a 12V source. The SMT15F-12 
has an input range of 10.8V ~ 13.2V and offers an 
output voltage range from 1.0V ~ 1.8V with a 15A 
load, which allows for maximum design flexibility 


and a pathway for future upgrades. 


1.4Vin 
2. GND 
3. +Vout 
4. Trim 


5. +Vsense 


6. Remote 
ON/OFF 


Dim. Inches (mm) 
0.039 (1.00) 


Lo Ao 
oo 


Input Output Output 
Voltage Volatage Current Digi-Key Price Emerson 
(V) (V) (Max.) (A) Part No. Each Part No. 
393-1149-ND 40.58 SMT15F-12S1V2 
10 186 ue 15 393-1205-ND 36.90 SMT15F-12S1V2J 


@ RoHS Compliant 


SIL15C and SIL20C Series 


The SIL15C and SIL20C Series 
are a new high density open frame 
non-isolated converters for space- 
sensitive applications. Each model 
has a wide input range (4.5V ~ 5.5V 


. Inches (mm) 


- Vout . Power Good 


Dlrermel 2 


. Vout 

- Vout 

. Trim 

. Remote 
ON/OFF 


. Ground 
. Ground 
. Reserved 
. Vin 

. Vin 


or 10.2V ~ 13.8V) and offer a wide ep a, 
0.9V ~ 3.3V/5V output voltage range ( 
with a 15A/20A load. An external 
resistor adjusts the output voltage 
from its pre-set value of 0.9V to any 
value up to the maximum allowed 
value for that model. 


SMTO5E and SMT15E Series Single Output 


Non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving designers a cost effective 
solution for conversion. Ideal solution where board space is at a premium or tighter card pitch is required. 


The ultra-wide voltage trim range offers major advantages to users. It is no longer necessary to purchase a Input Output Output 

variety of modules in order to cover different output voltages. Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 

SMTxxE-12W3V3 and SMTxxE-12W3V3J: “) W) (Max) A) ESReetNe: BACHE RANG: 

+ Trim range: 0.8 ~ 3.63V « Set at default voltage of 0.8V 10.2 ~ 13.8 0.9 ~ 5.0 15 393-1186-ND 16.80 SIL15C-12SADJ-VJ 
45~5.5 0.9 ~ 3.3 20 393-1187-ND 19.68 SIL20C-O5SADJ-VJ 

SMTOSE-05W3V3 and SMTOSE-05W3V3u: 10.2 ~ 13.8 0.9 ~ 5.0 20 393-1188-ND 19.68 SIL20C-12SADJ-VJ 


¢ Trim range: 0.75 ~ 3.63V * Set at default voltage of 0.75V * When Vin 2 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.75 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.75 ~ 2.75V 


SMT15E-05W3V3 and SMT15E-05W3V3J: 
¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.8 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 


SMT15E-05S3V3, SMT15E-05S2V5, SMT15E-05S3V3u: 
¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.8 ~ 3.6V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 


SIL30C and SIL40C Series 


The ultra-wide output voltage trim range offers major advantages to users who select the SIL80C-12SADJ 
or SIL40C-12SADJ series. It is no longer necessary to purchase a variety of modules in order to cover 
different output voltages. The output voltage can be trimmed in a range of 0.9V ~ 5.0V. When the SIL30C- 
12SADJ or SIL40C-12SADJ series converter leaves the factory the output has been adjusted to the default 
voltage of 0.9V. 


Dim. Inches (mm) Dim. Inches (mm) 


. TRIM . SIL40C Series: . Ground 
0.18 : . No Pin Remote Sense - . Vout 
(as7) Vin epee * Ground . SIL30C Series: Ground 
T 2. Ground . Power Good Remote Sense(0/P) }. Vout 
(34 3. Trim voll . Not Connected . SIL40C Series: . Ground 
Yi 4. Vout : . Current Share Remote Sense + . Vout 
Tos 4 Remote - ea . Ground . Vin . Ground 
0.8 (20.32) (455) ON/OFF Pa eOs = eewln . Ground . Vin |. Vout rie SHitttittiiiititi 
. Remote ON/OFF . Vin : -100 
. SIL30C Series: . Vout t (2.54) 
Remote Sense (GND) . Vout 5 300 (58.42) 
0.039(1.0)+ 
0.039(1.0) 
+ Input Output Output 
i; hemos Me - Nou Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
3. Trim Be aVin (Vv) (Vv) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 30 393-1189-ND® 29.54 SIL30C-12SADJ-VJ 
393-1146-ND 33.42 SIL40C-12SADJ-V 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 40 
393-1190-ND® 30.92 SIL40C-12SADJ-VJ 
@ RoHS Compliant 
Input Output Output | Output 
Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Emerson ™ . - = 
Fig.|_ (VDC) (V)__| (A) Max. |(W) Max. | Part No. Each | Part No. Typhoon™ Ejghth-Brick Series 
1 10~14 | 0.8 ~ 3.63 5 16.5 393-1181-ND 18.34 SMTOSE-12W3V3J This is a new high efficiency, open- Din inehee Ga 
2 |3.0~5.5 | .75~ 3.63 5 393-1182-ND 18.34 SMTO5E-05W3V3J frame, low profile, single board, : 
isolated DC/DC converter series in an 7 
10~14 | 0.8~3.63 15 : 393-1183-ND 29.54 SMT15E-12W3V3J industry standard eight-brick footprint - Vine -— 2.30 (58.4) + 9 0.040 
3 |45~5.5 3.3 15 54.45 | 393-1184-ND 29.54 SMT15E-05S3V3J that provides up to 100W of output. The . id OFF ey (50.80) + in 6 ples. 
ts if ; series delivers very high output current Paid 0.145 (3.68) . 
3.0 ~ 5.5 | 0.8 ~ 3.63 15: 54.45 393-1185-ND 29.54 STM15E-05W3V3J at low voltages, and excellent useable . Vout- 7 


Typhoon™ SMT12F Series 


The SMT12F series is a new range of 
ultra-compact non-isolated point-of-load 
converters for space-critical applications. 
A key advantage of the SMT12F is that 
it only needs the addition of five 22uF 
ceramic output capacitors to provide a 
complete full-specification, high efficiency 
POL solution with transient response 
capabilities that extend up to 300A/ 
us. The total board space required for 
the module and capacitors is a mere 
300mm2, facilitating easy co-location 
with the load. 


. Margin- 

. V sense + 

. V sense - 

. +Vout 

. Ground 

. +Vin 

. Power Good 


. Trim: A1% 
. Margin+ 
. Remote 


ON/OFF 0.103 (2.60). 


0.278 (6.92) 


0.188 (4.76)_s 
‘ 


0.358 (9.08)-3 
0.443 (11.24) 2 
0.528 (13.40)"" 


0.000 
(0.00), 


Dim. Inches (mm) 


—0.000 (0.00) 


8 -0.098 (2.48) 
9 -0.250 (6.35) 


Ho-0.580 (14.73) 


| 0.630 
(16.00) 


| 
0.065} o.455 
(1.65) (11.56) 


|0.520 
3. 


0.470 “(1 


46) 
(11.94) 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
(Vv) (Vv) (Max.) (A) Part No. Each Part No. 
3.0 ~5.5 0.9 ~ 3.3 12 393-1204-ND 29.52 SMT12F-05W3V3J 


2392 (1091) 


power for today’s high performance 
applications. Full international safety 
approval including EN60950 VDE and 
UL/cUL60950, reduces compliance 
costs and time to market. The remote 
ON/OFF logic is negative. 


. Sense- 

. Sense+ | 

- Vout+ 

. Vout+ 0.45 
11.4) (7.62) 


02 
[peal ess 


0.300 @ 0.062 


(1.57) 2 ples. 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
(Vv) (Vv) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 

2.5 20 393-1126-ND 89.08 LES20A48-2V5RE 
2.5 20 393-1196-ND® 96.30 LES20A48-2V5REJ 

36 ~ 75 3.3 20 393-1197-ND® 96.30 LES20A48-3V3REJ 
5.0 10 393-1198-ND® 96.30 LES10A48-5VOREJ 
1.2 50 393-1121-ND 95.02 LES50A48-1V2RE 
1.2 50 393-1199-ND® 102.72 LES50A48-1V2REJ 
2.5 25 393-1127-ND 89.08 LES25A48-2V5RE 

36 ~ 75 2.5 25 393-1200-ND@ 96.30 LES25A48-2V5REJ 
3.3 25 393-1201-ND® 96.30 LES25S48-3V3REJ 
3.3 30 393-1203-ND@ 126.26 LES30A48-3V3REJ 

36 ~ 75 5.0 20 393-1202-ND® 96.30 LES20A48-5VOREJ 

@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a oe Input Output | Output | Output 
emerson DC-DC Converters (Cont.) Formerly , ARTESY'N’. Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price | Emerson 
Dim. Inches (mm) Fig. (VDC) (Vv) (A) Max. |(W) Max.| Part No. Each Part No. 
7 393-1099-ND 45.72 PTHO3030WAS 
Typhoon™ ig. 50 6b) gc Pee See 0828 | 80 75 | 393-1162-ND¢@ 45.72 _| PTHO3030WAZ 
F ; pean ee 90.040 7 7 393-1171-ND@ 45.72 | PTHOSO30WAD 
Quarter-Brick Series aso |S: a .02)% 4. Vin “eres [eerse; SL ME | sostizznpe _45.72_| PrHososowaz 
Specifications: —| aaa al p08 = 9:00) 08 a0 )| 8 15 | 393-1156-NDe 14.02 _| PTHO3050WAD 
Dual Output: : 2 - Et 0.128 "OP 4 393-1163-ND® 14.02 | PTHOSO50WAD 
i . . . 4 45~55 | 0.8~3.6 6 21.6 
"ig tno a HV ooh 8 SEF eases Seam seams late | era 
. Trim = a Pillessh B 
Fine tnciak Wee 735) 9,350 950 (6.98) yp 2 (OS SAS 2 | see ea |b 8 33__|_393-1174-ND¢@ 14.02 _| PTH12050WAZ 
arew pe - , ‘ ; : : Das saes | Oeues 10 15 393-1157-ND@ 19.90 | PTHO3O60WAZ 
» ceeraE IBC} isolated, intermediate bus “ Y 2 i 393-1158-ND@ 19.90 PTHO3060WAD 
converter 2.15 393-1102-ND 19.90 PTHO5060WAH 
eInput voltage range: Nominal 48VDC, H 7 +Vin 5 45~55 | 0.8~3.6 10 36 393-1165-ND@ 19.90 PTHOSO60WAD 
+10%VDC F ; Remote 393-1166-ND® 19.90 PTHOSO60WAZ 
if 7 7 Vin 393-1175-ND@ 19.90 PTH12060WAD 
Wide Input IBC: i i 10.8 ~ 13.2] 1.2~5.5 10 55 
* This series is a Quarter Brick, wide-input —— aval SEE IASINIDK: 19100)" || SETHLZ060WAE: 
intermediate bus converter (IBC) 0.73 (18.42) @ RoHS Compliant 


¢ Input voltage range: 36 ~ 75VDC. 


Output Voltage | Input Output - Y m x > 
eran vy Voltage Current Digi-Key Price Emerson ¢$ DC DC Converters Formerly ASTEC 
7 2 (Vv) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. EMERSON _ Specifications: 
Dual Output - Fig. 1 * Single Output * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Dim. Inches (mm) 
1.2 3.3 36 ~ 75 15A/15 393-1136-ND 155.77 LQD30A48-3V3-1V2RE s 
Wide Input IBC ~ Fig. 2— RoHS Compliant Fig. 1 — ATHO6 Series: * Non Isolated * SMT Fig. 2— ALO25 and ALO40 Series: + 1/8 Brick 
12 —_ | 36~75 14 393-1195-ND 87.60 TQW14A-48S12RJ * Negative Logic * No Load Regulation 


| 0.87 (22.1)_ 
0%, | — oe, — 0.15 0.45 
0.1254 ya 


PTH Series The next generation series of non-isolated DC/DC converters offering some of the 


most advanced POL features available in the industry. The primary new feature (3.18) e 
provides for sequencing between multiple modules, a function, which is becoming o1st lee 


Los 
T 24 
Dim. Inches (mm) 0.125 (3.18) 


a necessity for powering advanced silicon including DSP’s, FPGA’s and ASIC’s (3.18) 
requiring controlled power-up and power-down. 


5 
2 


1.37(34.8) A 470pF electrolytic input capacitor is required for 1. GND 4. Inhibit k a 

0.135 ec 13) proper operation (560\F on PTH12010 series). 2. Track 5. Vo Adjust 2. ENABLE . Vout 
; j+-[+ 0-125 (3.18)] 9, i 

ve at 0.625 i 1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down avin ee Nout (On/Off) ded 
Ps (15.88) >| 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 


[ot 106.8686 J 3. Inhibitt 7. Ground Fig. 3 - AEO25 and AEO40 Series: + 1/8 Brick Fig. 4 - ATH22 Series: * Non Isolated * SMT 
. 4. Vo Adjust 8. Track * Negative Logic 


1.495 (37.97)__, 
0.125 (3.18) 2 Ples. 
f _| 0.50 | 0835 
}-— 2.0 (50.8) —| fu277| (15.88) "| 
Foe" oy \ 61 106668 Tel 
A 1000pF electrolytic input capacitor is required for 9. : ° sl y 
proper operation (560uF on PTH12020 series). is oO 


. t Denotes negative logic: 
o2'__ 304050 Open = Normal operation Ground = Function active 


1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down " ©) (45: as 6o! 

2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 

3. Inhibitt 7. Ground 1.GND 5. Vo Sense 9. Margin 

4. Vo Adjust 8. Track ¥ ° 2. Vin 6. Vout Down 
ae 2. ENABLE . Vout 7. +Sense 3. Inhibit 7. GND 10. Margin Up 

t Denotes negative logic: (On/Off) . “Sense 8. +Vout 4.Vo Adjust 8. Track 


Open = Normal operation Ground = Function active 


Fig. 5 — ATH30 Series: * Non Isolated * SMT 1.37 (34.8) _ 
0.125 (3.18) 2 Ples| 


+ 1.37(34.8) _, A 1500uF electrolytic input capacitor is required for 0.06 (1.52) ~||.0.500,7)"].0.500, 1. 9 96 (4,50 
tte | proper operation (560uF on PTH12030 series). 1,3. GND 8, 9. Vout ota» Heer | pe fue : 
0.06 0.5 : 0 2. Vin 7,10. GND (3.18) > —}41 1211 u 
(1:52) | |.(12.7) | ) |. 1. Ground 6. Vo Sense 11. Track 4. Inhibit 11. Track 0.375 (9.52) 2% (28.45) 
0.125(8.18)* 2. Vin 7. Ground 12. Margin 5. Vo Adjust 12. Margin Down t O:425 (3.18) 
t : 3. Ground 8. Vout Down 6. Vo Sense 13. Margin Up 0.375 (9.52) 0.375 
ew, ; 4. Inhibitt 9. Vout 13. Margin Up | (9-52) 
a 5. Vo Adjust 10. Ground ——— 
0.375 | 0. ; ‘ 
(9.52), . t Denotes negative logic: 
aa Open = Normal operation Ground = Function active 


Vin Digi-Key Price Emerson 
Fig. V Out Watts 1 Out Range Part No. Each Part No. 
inj tor i jl ATHO6 Series — Point-of-Load Alliance. 
A 100pF electrolyti it it d fi 7 f 
| 0.87(22.1) | 0. svoner operation. ic input capacitor is required for RoHS Compliant 
j-—0.75(19.06) | 'y" , ; 0.8 ~ 2.5V 6A 3~3.6V 454-1244-ND 15.42 | ATHO6TO33-9SJL 
c 1. Ground 3.Vin 5. Vo Adjust 1 | 08~36V ) 33W 6A | 45~55V | 454-1245-ND 15.42 ATHO6T05-9SJL 
; 2. Track 4. Inhibit 6. Vout 1.2~5.5V 6A | 10.8~13.2V | 454-1246-ND 15.42 | ATHOGK12-9SJL 


t Denotes negative logic: ALO25 Series — Open Frame/ Low Profile, 
Open = Normal operation Ground = Function active RoHS Compliant 


5 
Ic} 


2 12V 66W 4A 36 ~ 75V 454-1172-ND 55.43 ALO04B48N-L. 
a eas 2 ALO40 Series — Open Frame/ Low Profile, 
| 0.995(25.27) _. A 330uF electrolytic input capacitor is required for RoHS Compliant 
0.125(8.18) 2 plos| Proper operation (560uF on PTH12060 series). re] 40A | 36~75V | 454-4181-ND 62.36 | ALOAOV48N-L 
aa [ | ce) ; 1. Ground 5.Vo Sense 9. Margin Down 2 1.5V teow | 40A | 36~75V | 454-1182-ND 62.36 | ALO4OM48N-L 
rt sha 2.Vin 6. Vout 10. Margin Up 1.2V 40A 36 ~ 75V 454-1183-ND 62.36 ALO40K48N-L. 
I . 3. Inhibit 7. Ground AEO25 Series — Baseplate Construction, 
4. Vo Adjust 8. Track RoHS Compliant 
: t Denotes negative logic: 12V 4A 36 ~ 75V 454-1184-ND 59.39 AEOO4B48N-L 
22 3 osore Open = Normal operation Ground = Function active 3 3.3V 20A | 36~75V 454-1186-ND 59.39 AEO20F48N-L 
1.8V 66wW 25A 36 ~ 75V 454-1187-ND 59.39 AEO25Y48N-L. 
1.5V 25A 36 ~ 75V 454-1188-ND 59.39 AEO25M48N-L 
Input Output | Output | Output 1.2V 25A | 36~75V 454-1189-ND 59.39 | AEO25K48N-L 
Voltage Voltage | Current | Power Digi-Key Price Emerson AEO40 Series — Baseplate Construction, 
Fig. (VDC) (V) (A) Max. |(W) Max.| Part No. Each Part No. RoHS Compliant 
2.95 ~ 3.65) 08~25 15 375 393-1159-ND®@ 23.54 PTH03010WAD 12V 10A 36 ~ 75V 454-1190-ND 69.28 AEO10B48N-L 
: : : : : 393-1160-ND@ 23.54 PTH03010WAZ 5V 20A 36 ~ 75V 454-1191-ND 69.28 AEO20A48N-L. 
393-1167-ND@ 23.54 PTHO5010WAD 3 1.8V 120W 40A 36 ~ 75V 454-1193-ND 69.28 AEO40Y48N-L. 
1 | 45~5.5 | 08~36) 15 54 393-1168-ND@ 23.54 | PTHOSO1OWAZ 1.5V 40A | 36~75V 454-1194-ND 69.28 | AEO4OM48N-L 
Sea ae aged. - | PTRISOTOWAD 1.2V 404 | 36~75V | 454-1195-ND 69.28 | AEO4OK48N-L 
10.8~13.2/12~55) 12 86 393-1178-ND¢ 23.54 | PTH12010WAZ ATH22 Series — Point-of-Load Alliance 
7 . 393-1169-ND@ 34.12 PTHO5020WAD 1.2 ~5.5V 18A | 10.8 ~ 13.2V 454-1116-ND 37.52 ATH18K12-9SJ 
HOGS, || (OB S622 79.2 eaten nada. | BTHOSODOWAZ 4 | o8-3ev | 9 | oo | 45-s5v | 454-1118-ND 3752 | ATH22T05-98J 
e 10.8~132| 12-55 18 99 393-1179-ND@ 34.12 PTH12020WAD ATH30 Series — Point-of-Load Alliance 
° ; Z : 393-1180-ND® 34.12 PTH12020WAZ 1.2 ~5.5V 143W 26A | 10.8 ~ 13.2V 454-1119-ND 46.53 ATH26K12-9SJ 
2.95 ~ 3.65 | 0.8 ~ 2.5 30 393-1161-ND@ PTHO3030WAD 0.8 ~ 2.5V 30A 3~3.6V 454-1120-ND 46.53 ATH30T033-9SJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2393 
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Switching AC-DC 


EMERSON. Power Supplies 


Emerson's LP Series of low power switchers offer outstanding performance, price and 
reliability as well as the latest in high technology performance. These switchers range from 
25W ~ 350W of power and come in a wide variety of configurations. Available as a single 
or multiple output with many different output voltage combinations, these compact models 
are ideally suited to a wide variety of applications in telecommunications, computers, 
computer peripheral, test and industrial equipment, medical instrumentation and business 


Formerly oe 


Single Outputs machines. 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LPS40 Series — Single Outputs 
5V@8A OA 454-1073-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 | LPS42 
12V @3.3A OA 5.0x3.0x 1.14 454-1070-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 | LPS43 
50 24V @ 1.60 OA (127.0 x 76.2 x 29.0) wee WMa26 neat 454-1071-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 | LPS45 
48V @ 0.9A OA 454-1072-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 | LPS48 
LPS50 Series — Single Outputs 
55 5V@11A OA 454-1161-ND 53.45 44,78 41.90 40.45 | LPS52 
60 12V@5A 0A aaeniond a 454-1162-ND 53.45 44,78 41.90 40.45 | LPS53 
60 15V@4A OA (401.60 x 50.80 x 33.0) WM2123 WM2126 wM2313 454-1163-ND 53.45 44,78 41.90 40.45 | LPS54 
60 24V @ 2.50 OA 454-1164-ND 53.45 44,78 41.90 40.45 | LPS55 
60 48V @ 1.25A OA 454-1165-ND 53.45 44.78 41.90 40.45 | _LPS58 
LPS60 Series — Single Outputs 
15V@4A OA 5.0x 3.0 x 1.65 454-1196-ND 65.25 54.67 51.15 49.38 | LPS64 
60 24V @ 2.50 OA (127.0 x 76.2 x 41.9) Wie123 W126 a 454-1197-ND 65.25 54.67 51.15 49.38 | LPS65 
LPS250 Series — Single Outputs 
5V @50A 1.50A 454-1204-ND 283.90 248.42 235.11 226.24 | LPS252-C 
12V.@21A 0.63A 454-1207-ND 283.90 248.42 235.11 226.24 | LPS253-C 
12V.@21A 0.63A 454-1208-ND 336.80 294.70 278.92 268.39 | LPS253-CEF 
a 15V @ 16.7A 0.50A 9.0x5.0x 2.0 454-1211-ND 336.80 294.70 278.92 268.39 | LPS254-CEF 
15V @ 16.7A 0.50A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1212-ND 319.17 279.28 264.32 254.34 | LPS254-CF 
24V @ 10.4A 454-1213-ND 283.90 248.42 235.11 226.24 | LPS255-C 
24V @ 10.4A 454-1214-ND 336.80 294.70 278.92 268.39 | LPS255-CEF 
24V @ 10.4A 454-1215-ND 319.17 279.28 264.32 254.34 | LPS255-CF 
Connector Kit for LPS250 Series. ... E : 454-1241-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 | 70-841-005 
LPS350 Series — Single Outputs 
5V @70A OA 454-1220-ND 375.81 327.33 315.20 303.08 | LPS352-C 
5V @70A OA 454-1222-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPS352-CF 
12V @ 29.2A OA 454-1224-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPS353-CEF 
12V @ 29.2A OA 9.0x5.0x25 454-1225-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPS353-CF 
350 15V @ 23.3A OA 454-1227-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPS354-CEF 
15V @23.3A OA (228.6 x 127.0% 63.5) 454-1228-ND 409.98 357.08 343.85 330.63: | LPS354-CF 
24V @ 14.6A OA 454-1229-ND 375.81 327.33 315.20 303.08 | LPS355-C 
24V @ 14.6A OA 454-1230-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPS355-CEF 
24V @ 14.6A OA 454-1231-ND 409.98 357.08 343.85 330.63__| LPS355-CF 
Connector Kit for LPS350 Series... 454-1242-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 | 70-841-011 
NTS350 Series — Single Outputs 
12V @ 16.6A OA 454-1168-ND 381.46 332.24 319.93 307.63 | NTS353 
12V @ 29.2A OA 7.0 x 4.0 x 1.5 454-1169-ND 406.33 353.91 340.80 327.69 | NTS353-CF 
on 48V @ 4.2A OA (177.8 x 101.6 x 38.1) wae Weta Wests 454-1170-ND 381.46 332.24 319.93 307.63 | NTS358 
48V @7.3A OA 454-1171-ND 406.33 353.91 340.80 327.69 | NTS358-CF 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


Multiple Outputs 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power vi v2 v3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts | Part No. il 10 25 50 | Part No. 
LPT25 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
5V @ 0.3A/3A 12V @0.1A/1.5A | -12V @ OA/0.5A = 5.0 x 3.0.x 1.14 454-1078-ND 43.55 36.49 34.14 32.96 | LPT22 
25-40 | sv@03M3A | 12V@O1A/1.5A | -5V@OAO05A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 | WM2126 | WM2313 | 454 1979-ND 4751 39.81 «37.24 ~—-35.96 | LPT24 
LPT40 Series - Triple Outputs 
3.3V @ 0.5A/4A 5V @ OA/1.5A 12V @ 0A/0.5A = 454-1077-ND® 59.39 49.76 46.55 44.94 | LPT41 
5V @ 0.4A/4A 12V @ 0.2A/2A -12V @ 0A/0.5A = 454-1075-ND® 45.53 38.15 35.69 34.46 | LPT42 
5V @ 0.5A/6A 12V @ 0A/0.5A -12V @ 0A/0.5A = 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1076-ND® 51.47 43.13 40.34 38.95 | LPT43 
40-50) sv@o4n4a | 12V@02N2A | -5V@OA/5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 | WM2126 | WM2313 | 44 1080-ND 5147 43.13 «40.34 38.95 | LPTAd 
5V @ 0.4A/4A 15V @ 0.2A/2A -15V @ 0A/0.5A = 454-1081-ND® 51.47 43.13 40.34 38.95 | LPT45 
5V @ 0.4A/4A 24V @ 0.2A/1A -12V @ 0A/0.5A — 454-1074-ND® 51.47 43.13 40.34 38.95 | LPT47 
LPT60 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
3.3V @ 0.7A/5A 5V @ 0A/2.5A 12V @ OA/0.5A = 454-1199-ND 77.48 64.92 60.73 58.64 | LPT61 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A = 5.0x3.0x 1.65 454-1200-ND 59.13 49.54 46.35 44.75 | LPT62 
60 5V @0.7A/7A 15V @ 0.3A/2.8A | -15V @ OA/0.7A = (127 0x76.2x41 9) WM2123 | WM2104 | WM2313 | 454-1201-ND 69.32 58.08 54.34 52.46 | LPT63 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -5V @ 0A/0.7A = ; i i 454-1202-ND 69.32 58.08 54.34 52.46 | LPT64 
5V @0.7A/7A 24V @ 0.1A/1.5A 12V @ 0A/0.7A = 454-1203-ND 69.32 58.08 54.34 52.46 | LPT65 
Cover Chassis for LPX40/ LPX60 — RoHS Compliant 
_ _ _ - _ 5.9 x 3.86 x 1.5 (150 x 98 x 38) _ =— — 454-1247-ND 10.00 8.25 7.50 7.25 | LPX40 
- - = - = 5.9 x 3.86 x 1.97 (150 x 98 x 50) = = _- 454-1248-ND 10.00 8.25 7.50 7.25 | LPX60 
NTQ160 Series - Quad Outputs 
3.3V @ 2A/15A 5V @ 0A/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A 85x4.25x15 454-1238-ND® 238.94 205.23 197.90 186.91 | NTQ162 
50-165 | 5V @ 2A/15A 3.3V @ OA/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A (24 6.0 x 108.0 x 38 1) = =_ = 454-1239-ND® 238.94 205.23 197.90 186.91 | NTQ163 
3.3V @ 2A/15A 2.5V @ OA/10A 5V @ 0A/2A 12V @ OA/2A ° ° . 454-1240-ND®@ 238.94 205.23 197.90 186.91 | NTQ165 
GonnectoriKitfor NTOV60 Sens s2icc6. scas Sesh ik ced ceceea cant cases ghas bateecannnectabhagaanndandecaundsaseh obsuwoncdarsabheseeslsansedcotstaaenetaamhcanaendeues 454-1243-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 | 70-841-014 
NTQ123 Series - Quad Outputs — RoHS Com; int 
70-120 | 3.3V @ 0A/14A 5V @ 2A/12.5A 12V @ OA/IA -12V @ OA/O.5A_|_7.0x4.0x1.5 (177.8x101.6x38.1) | WM2125 | A25834 | WM2313 | 454-1237-ND 174.78 150.95 145.66 140.36 | NTQ123 
LPT8O Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
60 5V @0.7A/8A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A ~ (1 ce ee WM2123 | WM8037 | WM2313 | 454-1167-ND 106.89 89.56 83.79 80.90 | LPT82 
LPQ250 Series - Quad Outputs 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1084-ND® 300.65 261.86 249.26 242.47 | LPQ252-C 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1216-ND® 351.90 312.17 295.14 289.47 | LPQ252-CEF 
250 5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 9.0 x 5.0 x 2.0 _ _ _ 454-1082-ND® 334.82 291.62 277.58 270.02 | LPQ252-CF 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1217-ND® 310.35 271.56 257.02 247.32 | LPQ253-C 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1218-ND® 351.90 312.17 295.14 283.79 | LPQ253-CEF 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1219-ND® 334.82 297.02 280.82 270.02 | LPQ253-CF 
Connector KittorLPO250 Senesi: ..55:5c0cecs cvs saicanletaagannoneetasesnchupeasea sasedaar iin ckestaersoaan seeder dacadenas snabnearaiewauhileass oe noamessededialeilgeee’ 454-1241-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 | 70-841-005 
LPQ350 Series - Quad Outputs — RoHS Compliant 
350 5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 9.0x5.0x2.5 = = = 454-1085-ND 409.98 357.08 339.89 330.63 | LPQ352-C 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A (228.6 x 127.0 x 63.5) 454-1232-ND 438.42 386.85 372.52 358.19 | LPQ352-CEF 
RoHS Compliant 
Note: The -CF suffix added to the mfg. part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the mfg. part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. (Continued) 
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@ Switching AC-DC Power Supplies Formerly SOOO 
EMERSON lultiple Outputs (Cont) ASTEC 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power vi v2 V3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 9.0x5.0x25 454-1083-ND 444.15 386.85 368.22 358.19 | LPQ352-CF 
350 5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A (228 6 “ 107 0 x63 5) _ _— 454-1233-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPQ353-C 
5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A : : ; 454-1234-ND 438.42 386.85 372.52 358.19 | LPQ353-CEF 
ConnectorKit tonEPQ350' Senas:in.cauris ee cut seveceennts ue cence ts oousanninaeae tials aeieeaa arnaieac tate te eae auuatter in ONLtn Ca aeuuranesenee 454-1242-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 | 70-841-011 
@ RoHS Compliant 
Note: The -CF suffix added to the mfg. part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the mfg. part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 
EmeRSON Universal Input Switch Mode Power Supplies Formerly ARTESY/N’ 
NLP65 Series — Single, Dual, and Triple Outputs 
= Output Output 
65 ~ 75 Watt AC/DC Voltage Current Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
Specifications: * Dimensions (L x W x H): 5" x 3" x 1.26" (127.00mm x 76.20mm x 32.00mm) i Min./Max. 2 Min./Max. Part No. Each Part No. 
* Mating Connectors: Housing Input: WM2101-ND; Housing Output: WM2104-ND; Contacts: y 4 fe 
WM2302-ND Input Voltage: 85 ~ 264VAC +5V 0.2A/7.0A +12V 0A/2.5A 393-1032-ND 75.85 NLP65-7629 


TRI AD Encapsulated Constant Current or Constant [Rois 
''=* Voltage Switch Mode Power Supplies 


Designed to be compact, lightweight and water resistant (IP66, Nema 4). 


) 


Electrical Specifications: * Input Voltage: 90VAC ~ 264VAC, 47Hz ~ 63Hz (TLD Series); 10VDC ~ 40VDC (TLM Series) * Operating Temperature: (TLD 
Series): -30°C ~ 60°C (TLM Series) -40°C ~ 60°C (with derating 1% per °C from 60°C ~ 70°C) * Short Circuit Protection (TLD Series only) * Over Voltage and 


Over Current Protection 


Universal Input Switch Mode AC/DC Power Supply 


ALS Series: The ALS Series provides a DC output power in a cost-effective open frame package. Excellent performance specifications are provided, together with 
compliance to European EMC (EN55022, Class A), and Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: * Over 
Current Protection: Shutdown, 0.C.P Point >120%, recycle AC supply to recover * Over Voltage Protection: >105% Zener across output » Short Circuit Protection: Unit 
shutdown, recycle AC supply to recover Specifications: * Input Voltage: 110/120VAC (90-260VAC, 120-370VDC) 
1.0% «Load Regulation: 2.0% * Adjustable Output Voltage Range: +10% +» Operating Temperature: Convection cooling 0°C ~ 50°C: 100%; 60°C: 70% * Cooling: 
Convection cooling Warranty: 1 years @ 40°C, 100% Load Safety Standards: * UL1950 (E204980) » TUV EN60950 (50070245) 
Strength: I/P-O/P: 3kVAC, I/P-FG: 2.5kVAC, <10mA, 1 minute «Isolation Resistance: 0/P-FG: 500VDC >100MQ 
AWSP Series: The AWSP Series power supply is designed for a wide variety of applications where high reliability is desired, including applications for industrial and 
telecommunications markets. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and 
Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: ¢ Over Current Protection: At Load >120% 115/230VAC, auto 
recovery * Over Voltage Protection: Zener clamping at Vo>110%, non auto recovery * Short Circuit Protection: Short circuit protection available. Avoid short circuit >30 
* Line Regulation: +0.5% * Load Regulation: +1.0% *Adjustable Output Range: 
* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Cooling: Natural Convection Warranty: 2 years Safety Standards: * UL60950 (UL File No: E204980) 
No: 50058679) » Dielectric Strength: I/P-O/P: 3kVAC; I/P-FG: 2.5kVAC; 0/P-FG: 0.5KVAC 1 minute « Isolation Resistance: I/P-O/P, |/P-FG, 0/P-FG: 500VDC/100MQ 


AWSP 
Series 


ALS Series (Open Frame) 


410% 


seconds. Specifications: * Input Voltage: 85-264VAC 


Input Frequency Range: 47-63Hz 


5 Inch ™ 
(18 AWG) Leads 


Output Output 
Voltage Current Digi-Key Price Each Triad 
Fig. (vDC) (A) Wattage Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Constant Current Output 
1 12 ~ 24 0.35 +5% 20 237-1309-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 | TLD1020-24-C0350 
1 12 ~24 0.70 +5% 20 237-1311-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 | TLD1020-24-C0700 
1 18 ~ 36 0.35 +5% 20 237-1310-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 | TLD1020-36-C0350 
2 12 ~24 1.05 +5% 40 237-1315-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-24-C1050 Silnen 
2 18 ~36 0.70 +5% 40 237-1314-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-36-Co700 (18 AWG) Leads 
2 18 ~ 36 1.05 +5% 40 237-1316-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-36-C1050 
3 2~38 0.35 +5% 26 237-1319-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-0350 
3 2~38 0.70 +5% 26 237-1320-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-0700 
3 2~38 1.00 +5% 26 237-1321-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-1000 
Constant Voltage Output 
1 12 +5% 1.66 20 237-1313-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 | TLD1020-12 
1 24 45% 0.83 20 237-1312-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 | TLD1020-24 
2 12 45% 3.33 40 237-1318-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-12 4 Inch 
ES 24 5% 1.67 40 237-1317-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-24 (18 AWG) Leads 


Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: 
* Built to meet CSA 22.2 * Dielectric 


* TUV EN60950 (TUV 


Output Output Dimensions Mating Connections 
Voltage Current Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Triad 
Wattage (Vv) (A) LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3.3 9.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1289-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-3.3 
5.0 9.6 5.0 x 3.0 x 1.42 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1290-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-5 
50 12.0 4.2 (127.0 x 76.2 x 35.6) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1291-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-12 
24.0 2.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1292-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-24 
3.3 12.0 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1293-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-3.3 
5.0 12.0 5.0 x 3.0 x 1.65 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1294-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-5 
7 12.0 6.2 (127.0 x 76.2 x 42.0) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1295-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-12 
24.0 3.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1296-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-24 
AWSP Series (Enclosed Frame) 
Output Output Dimensions 
Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Triad 
Wattage (Vv) (A) LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5.0 7.6 5.08 x 3.86 x 1.50 237-1297-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 AWSP40-5 
40 12.0 3.3 (129 Ox 98, Ox 38 0) 237-1298-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 AWSP40-12 
24.0 1.7 i : i: 237-1299-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 AWSP40-24 
5.0 12.0 6.30 x 3.86 x 1.50 237-1300-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 AWSP60-5 
60 12.0 5.0 (160. Gx 98. ne 38 0) 237-1301-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 AWSP60-12 
24.0 2.5 : . 237-1302-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 AWSP60-24 
5.0 20.0 7.80 x 3.86 x 1.65 237-1303-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 AWSP100-5 
100 12.0 8.4 (198 Ox 98, Ox 42 0) 237-1304-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 AWSP100-12 
24.0 4.2 . . . 237-1305-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 AWSP100-24 
5.0 30.0 7.83 x 3.86 x 1.97 237-1306-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 AWSP150-5 
150 12.0 12.5 (199 ax 98. 0x 50 0) 237-1307-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 AWSP150-12 
24.0 6.3 ‘ P ‘ 237-1308-ND 61.47 52.25 49.17 4702 AWSP150-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ga excel SYS = 200-1360W AC - DC Modular Power Supplies 


Field configurable 
plug and play modules for 
any combination of outputs 


To order power supplies pre-configured, 24 hour shipping, use online configurator tool at 


The Xgen series allows users to instantly 
configure high efficiency power supplies. 
Although very small in size, (40.4mm wide, 
260mm long and either 89mm or 127mm 
wide) the Xgen series provides up to 1360W 
of output power (1450W peak). 


The Xgen series power supplies combine 
feature-laden front-ends (powerPacs) with 
slide-in output converters (powerMods). The 
plug-together architecture facilitates “instant” 
custom power solutions with industry 
leading 16W/in3 power density and up to 
90% conversion efficiency. Available in two 
package sizes, with a variety of application 
specific powerPacs, the Xgen_ series 
provides a standard off-the-shelf solution for 
specific application requirements. 


FEATURES INCLUDE: 
* Universal AC Input Range (85 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz) 
¢ 1 ~ 12 fully floating DC outputs 


¢ Use powerPac with any combination of output modules in series 
or parallel 


¢ Line Regulation of <0.1% 

« Load Regulation of <0.2% 

* Efficiency up to 90% 

¢ Medical UL 2601 and Industrial UL 60950 versions 

* Active Power Factor Correction for EN61000-3-2 Class D Compliance 
* 5VSB @ 250mA Bias Supply 

« Remote Sense, Remote on/off and Voltage Trim Control Signals 

¢ DC Good, AC Good, Temperature Alarm and Fan Fail Status Signals 
¢ Over Voltage, Over Current, Over Temperature protection circuits 
Ripple / Noise <1% peak to peak maximum (20mHZ bandwidth) 
*>1 million hours MTBF at full load and 25°C 

¢ Option Codes: 01 Thermal Signals, 02 Reverse Fan 


Note: Build your own Plug and Play power supplies by selecting a powerPac and individual powerMods. 


4-off M4 Mounting 
Holes on the Base 


http://sales.digikey.com/excelsys/config.aspx 


Dim. in mm 


SLOT F 
SLOT E 
SLOT D 
SLOT C 
SLOT B 
=71 

88| SLOTA 


Max screw penetration 


4-off M4 Mounting = Max screw penetration 


is 6mm into Base 


Holes on the Base __is 6mm into Base 


PowerPacs (AC Front End — Power Supply Chassis) 


Dim. A] Digi-Key Price Each Excelsys | Input Connector and Signals Pinout (J2 powerPac) 
Description Watts mm | Part No. il 10 Part No. 7 
- - Pin (powerPac) 
Without Thermal Signal Alarm 
F 200 — | 633-1023-ND 226.26 201.80 | XLA-00 1 Common 
4 Slot Chassis 89mm 400 | — | 633-1024-ND 229.84 205.00 | XLB-00 : 
UL/cUL60950-1 Approved | goo — | 633-1025-ND 235.25 —- 209.82 | XLC-00 2 +5V Bias 
With Thermal Signal Alarm 3 = 
; 200 — | 633-1000-ND 243.77 217.43 | XLA-01 
4 Slot Onaesis's2mm 400 | — | 633-1001-ND 247.36 - 220.63 | XLB-01 4 AC Fail 
UL/CUL60950-1 Approved | goo+ | — | 633-1002-ND 252.77 225.44 | XLC-01 ; 
5 5 5 Fan Fail 
Xcite Family 
Without Thermal Signal Alarm 6 Global Enable J2 Signals Mating Connectors: 
400 | 46.0 | 633-1026-ND 287.90 256.78 | XCA-00 Drs see Wil Bose. ND 
6 Slot Chassis 127mm 700 | 46.0 | 633-1027-ND 316.68 282.45 | XCB-00 7_| Temperature Alarm Gans Tanck GABON 
UL/cUL60950-1 1000 | 46.0 | 633-1028-ND 347.39 309.84 | XCC-00 8 Global Inhibit . 
Approved 1200 | 46.0 | 633-1029-ND 364.65 325.24 | XCD-00 
1,360 | 54.0 | 633-1030-ND 439.12 391.65 | XCE-00 
With Thermal Signal Alarm Output Signals Connector Pinout 
400 | 46.0 | 633-1003-ND 305.42 272.40 | XCA-01 
6 Slot Chassis 127mm 700 46.0 | 633-1004-ND 334.20 298.08 | XCB-01 Xgi ~ Xg5 Xg7 Xg8 
UL/cUL60950-1 1,000A | 46.0 | 633-1005-ND 364.91 325.47 | XCC-01 Pin (J3) (J3) (J3) Voltage 
Approved 1,200* | 46.0 | 633-1006-ND 382.17 340.86 | XCD-01 1 Teese fic! Used “Pg (v2) 
1,360 | 54.0 | 633-1031-ND 454.90 405.72 | XCE-01 
+ Derate linearly from G00W @ 180VAC (400W @ 85VAC) _A Derate linearly from 1,000W @ 100vac | 2 “Sense Not Used +Pg (v2) 
(850W @ 85VAC) __* Derate linearly from 1,200W @ 120VAC (850W @ 85VAC) 3 Vtrim Not Used Inhibit (V2) 
Note: See Designer’s Manual for power derating. 
4 | Trim Common Common (V2) 
J3 Mating C tors: 
PowerMods (DC Output Modules) = enaevecial aa ean reat rerio 
Volt. | Adjustment) Imax Digi-Key Price Each Excelsys 6 | -Inhibit/Enable +Pg +Pg (V1) * Contacts: WM1128-ND 
Output | Nom. | Range (V) | (A) | Watts Part No. il 10 Part No. 7 | +Power Good Inhibit Inhibit (V1) cao tata 
Single | 2.5 1.5~3.6 | 50 | 125 | 633-1014-ND 132.52 118.19 | Xgt | Power Good | Common | Common (V1) 
Single | 5.0 3.2~6.0 | 40 | 200 | 633-1015-ND 132.52 118.19 | Xg2 
Single | 12.0 | 60~15.0| 20 | 240 | 633-1016-ND 132.52 118.19 | Xg3 Output Connector Pinout 
Single | 24.0 | 12.0~30.0] 10 | 240 633-1017-ND 132.52 118.19 | Xg4 J3 powerMod Signals Mating 
7 ~ z 5 Xg1-Xg7 Xg8 Connector: 
Single | 48.0 | 28.0~58.0| 6 | 288 | 633-1018-ND 132.52 118.19 | Xg5 i A - * Housing: WM18032-ND 
Single | 24.0 | 50~280| 5 120 | 633-1019-ND 95.89 85.52 | Xg7 " (4) (4) * Crimp Terminal: WM1128-ND 
vi 24.0 | 50~280] 3 72 1 “Vout v2 J4 Mod Signals Mati 
633-1020-ND 124.76 111.28 | Xg8 connector ae 
v2 24.0 | 5.0~28.0] 3 72 2 4Vout 4V2 coon 
Bus Bar Parallel .....cssssssssssssssssssssseseeeeeeeneeee 633-1021-ND 1.20 1.07 | XP1 a _ A 
Bus Bar Series 633-1022-ND 1.20 1.07 | xS1 
4 _ V1 
Note: See Designer’s Manual for power derating. Use only in Excelsys Power Pacs - 


2396 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TAAAY?A 
AAD130/160 Series: ¢ Electrical Specification: Input Voltage 90-264VAC, 
47-63Hz, Load Regulation: +1% for V1 and V2, +5% for V3 and V4(AAD130 
Series) or +7% for V3, +5% for V4(AAD160 Series); Power Factor: >0.98 at full 
load and 115/230VAC Input; Harmonic Distortion: Meets EN61000-3-2; Surge 
Withstand: Meets EN61000-4, Efficiency: Up to 88%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E 
>200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated Life Testing © Features: Current Sharing, 
Remote Sense, AC Power Fail, Overshoot/ Undershoot, Overvoltage Protection, 
Short Circuit Protection, 2 yr. warranty 

AADGOOS Series: ¢ Electrical Specification: Input voltage 85-264VAC, 47-63Hz; 


AAD130 / 160 Series 


(AAD130 Series Only) 


Switch Mode Power Supplies 


Load Regulation: +0.25%; Power Factor: >0.99 at full load at 230VAC input; Surge 
Withstand: Meets EN61000-4-4 Level 3 and EN61000-4-5 Level 3, Efficiency: Up 
to 92%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated 
Life Testing. © Features: Remote Sense, Current Sharing, AC Power Fail: Open 
Collector, DC OK: Open Collector: Overcurrent/ Short Circuit protection; Overvoltage 
Protection, Thermal Protection, 2 yr. warranty 

PAS Series: ¢ Electrical Specifications: Input Voltage: 85-132/180-264VAC, 
47-63Hz; Load Regulation: +0.5%; Harmonic Distortion: Meets EN61000-3-2 for 
Class A; Surge Withstand: Meets EN61000-4-5 Level 3; Efficiency: Up to 85%; 


AAD600S Series 


Highly 
H.A.L.T. 22222 C € 
eAA.L. I. Life } 
TESTED Testing . ue Ne 


MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated Life Testing. 
¢ Features: Remote Sense, Thermal Shutdown, DC OK: Open Collector, AC Power 
Fail, Overvoltage and Reverse voltage protection, 2 yr. warranty 

PAM Series (Medical Grade): ¢ Electrical Specifications: Input Voltage: 85-132/ 
180-264VAC, 47-63Hz; Load Regulation: +0.5%; Harmonic Distortion: Meets 
EN61000-3-2 for Class A; Surge Withstand: Meets EN61000-4-5 Level 3; Efficiency: 
Up to 85%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated 
Life Testing © Features: Remote Sense, Thermal Shutdown, DC OK: Open 
Collector, AC Power Fail, Overvoltage and Reverse voltage protection 2 yr. warranty 


CFM | Convec- Current Ratings Dimensions 
Wattage tion Voltage | Min. Load | Convection | CFM Air Inches (mm) Input Power | Input Power Signal Signal Digi-Key Price Each Tamura 
(Pwr)t | Wattage§ vbc (A) (A) Max. a | (A) Max. 0 HxWxL Housing Contacts Housing Contacts Part No. 1 10 25 Part No. 
AAD130 Series 
5 0.5 7 14 
3.3 0.5 8 16 1.25 x 3.14x5 
12 04 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7334-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3244-A 
-12 0.1 0.75 15 
5 0.5 7 14 
3.3 0.5 8 16 1.25x3.14x5 
15 04 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7335-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3255-A 
130 80 -15 0.1 0.75 15 
5 0.5 7 14 
3.3 0.5 8 16 1.25x3.14x5 
24 04 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7336-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3264-A 
-12 0.1 0.75 1.5 
5 a i “ 1.25x3.14x5 
12 0.5 2.5 6 31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7337-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3404-A 
-12 0.1 0.75 1.5 ( 
AAD160 Series 
§ 1.6 8 16 
3.3 14 7 14 1.25x3.14x5 
12 0.15 15 3 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7338-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3244-A 
-12 0.1 1 2 
5 1.6 8 16 
160 80 3.3 14 7 14 1.25x3.14x5 
24 0.875 0.87 175 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7339-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3264-A 
-12 0.1 1 2 
5 a . Ng 1.25x3.14x5 
12 0.6 3 6 WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7340-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3404-A 
Er a , (31.75 x 79.76 x 127) 
AAD6OOS Series 
12 — _ 42 1.59x4x9 
5 = a 1 (40.39 x 101.6 x 228.6) — _— 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt | MT7341-ND 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-4-P 
24 _ _ 23 1.59x4x9 
600 _ Sk = = { (40.39 x 101.6 x 228.6) _ _ 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt | MT7342-ND 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-6-P 
48 _ _ 12.5 1.59x4x9 
Sk = _ { (40.39 x 101.6 x 228.6) — _ 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt | MT7343-ND 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-9-P 
PAS Series 
12 = 6.25 12.5 15x 4x6 MT7328-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-4 
150 80 24 _ 3.25 6.5 (38.1 x 101.6 x 152.4) WM2114-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7329-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-6 
48 - 1.75 3.5 MT7330-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-9 
12 - 10.5 21 15x4x7 MT7331-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-4 
250 130 24 _ 5.25 10.5 (38.1 x 101.6 x 177.8) WM2114-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7332-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-6 
48 _- 2.75 5.5 MT7333-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-9 
PAM Series (Medical Grade) 
12 — 6.25 12.5 15x 4x6 MT7321-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-4 
150 80 24 _ 3.25 6.5 (38.1 x 101.6 x 152.4) WM2114-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7322-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-6 
48 =- 1.75 3.5 MT7323-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-9 
12 _- 10.5 21 MT7324-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-4 
15 _ 8.5 17 1.5x4x7 MT7325-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-5 
a sd 24 a 5.25 105. | @81xtotext77.8) | YMANAND | WM2300-NDA | WM2006-ND') WMIT14-NDA Tit acemD 148.50 135.00 126.00 | PAM250-6 
48 - 2.75 5.5 MT7327-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-9 


+ CFM, forced air wattage rating of the power supply. Convection rating is 50% of CFM rating the combined amperage ratings not to exceed maximum rated convection wattage of the power supply © The combined amperage ratings should not exceed 
maximum rated wattage of the power supply. § Convection wattage of the power supply. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Crimp tool for connector contacts; WM999-ND + Standby Power voltage available as long as AC input is present. 


JST 


Mating Connector, Contact and Crimp Tool for AAD600S Series 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,500 Part No. 
10-Position 2.5mm Disconnectable Crimp Style SM Connector 455-1908-ND 2.71 22.57 90.28 = _— SMR-10V-N 
22-28 AWG Tin Plated Phospher Bronze Crimp Pin Contact 455-1909-1-NDt 54 4.53 18.11 455-1909-2-ND 27.17/M SYM-001T-P0.6 
Crimp Tool with Die for 22-28 AWG Contacts (for JST contacts only) 455-1910-ND 440.15/1 = = WC-121 


t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TDK:Lambda power Supplies 


DIN Rail 


Features: DLP Series: * Low cost *3 year warranty * Convection cooled DLPPU Series: * ORing diodes 
included ¢ Alarm signals *LED indicators * DIN rail mounting DPP Serie: 
* Compact size *-10°C ~ 71°C operation * Convection cooled DPP480 Seri 


Fig. 1 — DLP Series 


Fig. 2 - DLPPU Series 


Fig. 3— DPP Series 


: © Low cost ¢ Universal Input 
: © Low cost * Wide range AC 


input * Active PFC » Parallel function switch *-25°C ~ 71°C operation * Convection cooled DSP Series: 
* Low profile for building automation * Wide range AC input *-25°C ~ 71°C operation * Convection cooled 


¢ DIN rail or chassis mount 


Fig. 4 - DPP480 


Series 


Fig. 5 — DSP Series 


Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output | Output Output | Output 
Voltage Current} Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Current | Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig.| Series (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Fig. | Series (V) (A) (Ww) Part No. al 1 Part No. 
24 3.4 75 285-1210-ND 62.00 61.00 | DLP75241/E 5 15 75 285-1228-ND 24.20 20.50 | DSP10-5 
24 44 98.4 | 285-1206-ND 84.00 81.00 | DLP100241/E 5 3 15 285-1232-ND 39.00 32.00 _ | DSP30-5 
1 DLP 24 5 120 285-1207-ND 90.00 87.00 | DLP120241/E 5 7 35 285-1236-ND 47.00 40.00 | DSP60-5 
24 75 180 285-1208-ND 122.00 120.00 | DLP180241/E 12 0.83 10 285-1225-ND 24.20 20.50 | DSP10-12 
24 10 240 | 285-1209-ND 145.00 140.00_| DLP240241/E 12 al 25.2 | 285-1229-ND 39.00 __32.00_| DSP30-12 
2 | DLPPU |21~28VDC| 20 = 285-1211-ND 91.00 86.00 | DLPPU/E i aS e pee eeND soe age eet eel 
2 2 eee 4800 46.00 | DP Pes 15 oe7 | 101 | 285-1226ND 2420 20.50 | DSP10-15 
12 25 30 285-1215-ND 48.00 46.00 | DPP30-12 5 | DSP ie 7 30 Fe BROAD 3900" 92:00. |(DSPa0cis 
15 3.4 50 285-1218-ND 54.00 51.00 | DPPS50-15 : ; 
15 4 60 285-1234-ND 47.00 40.00 _| DSP60-15 
3 | DPP a 063) 15 eceeteem = 40.00 38.00. | DPP 15-24 15 5 75 | 285-1222-ND 61.43 52.00 | DSP100-15 
24 1.3 30 285-1216-ND 48.00__46.00_| DPP30-24 24 0.42 | 10.1 | 285-1227-ND 24.20 20.50 _| DSP10-24 
24 24 50 285-1219-ND 54.00 51.00 | DPP50-24 24 1.3 31.2 | 285-1231-ND 39.00 32.00 | DSP30-24 
24 4.2 100 285-1212-ND 77.00 72.00 | DPP100-24 24 25 60 285-1235-ND 47.00 40.00 |DSP60-24 
48 1.05 50 285-1220-ND 54.00 _51.00_| DPP50-48 24 3.8 91.2 | 285-1224-ND 61.43 52.00 | DSP100-24/C2 
4 _|DPP480 24 20 480 | 285-1217-ND 200.00 180.00 | DPP480241 24 4.2 | 100.8 | 285-1223-ND 61.43 52.00 _| DSP100-24 


Note: DIN rail adapters also available for JWS, HK and HWS series power supplies listed under enclosed case. 


Board Mount — KPSA Series 


Features: 


¢ Low Profile * Smaller Footprint * PC Board mountable * Low cost ¢ UL Class II Approved » Wide input range * No external components needed * Minimized pcb space * Global use with 


no manual intervention * Easy to use * No ground connection needed. 
Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 
Output | Output Output | Output 
Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Series (Vv) (A) (Ww) Part No. 1 10 Part No. 
1 5 285-1773-ND 19.13 16.88 KPSA55 0.33 5 285-1772-ND 19.13 16.88 KPSA515 
5 2 10 285-1769-ND 24.48 21.60 KPSA105 15 0.67 10.1 285-1768-ND 24.48 21.60 KPSA1015 
KPSA 3 15 285-1771-ND 29.46 26.00 KPSA155 KPSA 1 15 285-1770-ND 29.46 26.00 KPSA1515 
0.42 5 285-1754-ND 19.13 16.88 KPSA512 0.23 5.5 285-1755-ND 19.13 16.88 KPSA524 
12 0.84 10.1 285-1750-ND 24.48 21.60 KPSA1012 24 0.42 10.1 285-1751-ND 24.48 21.60 KPSA1024 
1.25 15 285-1752-ND 29.46 26.00 KPSA1512 0.63 15.1 285-1753-ND 29.46 26.00 KPSA1524 


AC/DC Open Case 


Features: HWS30-1500/ME Series: *5 year warranty * Medical approvals * Universal input (85 ~ 265VAC) * High efficiency HWS50-1500/HD Series: «5 year warranty *-10°C ~ 71°C operation (-40°C 
start up) * Universal input (85 ~ 265VAC) »*Conformally coated pcbs KPS Series: * Small size and lightweight * PC board mountable * Low cost * Universal input voltage MTW Series: * 26mm height 
*3 year warranty * Peak load capable * Light weight * Output 1 isolated from outputs 2 and 3 $C40/60 Series: * Low cost * Single and multiple outputs * Wide range AC input * Low profile SCS120PW 
Series: * Low profile * Convection cooled * Wide range AC input with PFC ZP40/60 Series: * Single and multiple outputs * Wide range AC input * Low profile, industry standard footprint ZPSA20 Series: 
* Single output * Wide range AC input » Low profile, industry standard footprint ZWQ Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) * Power factor corrected » Floating adjustable fourth output * Low profile <1U 
high ZWS Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) » Power factor corrected (>50W) * Input transient protected * 2 year warranty * High quality design * Peak power capability ZWS-AF Series: * Universal 
input (85 ~ 265VAC) * Power factor corrected » Input transient protected * 2 year warranty * High quality design * Peak power capability ZWS-PAF Series: Universal input (85 ~ 265VAC) » Power factor 


corrected * 200% peak power capability * 2 year warranty 
Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output | Output Output | Output 
Voltage | Current | Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current | Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. if 10 | Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. 
Single Output 12 13 156 285-1296-ND 273.00 264.01 | HWS150-12/HD 
5 6 30 985-1341-ND 54.00 52.00 | HWS30-5/ME 12 125 1500 285-1283-ND 1550.00 1475.01 | HWS150012/HD 
5 10 50 285-1358-ND 122.00 418.00 | HWS50-5/ME 15 3.5 52.5 285-1346-ND 151.00 147.00 | HWS50-15/HD 
5 20 100 985-1281-ND 168.00 163.00 | HWS100-5/ME 15 7 105 285-1269-ND 211.00 206.00 | HWS100-15/HD 
5 30 150 985-1311-ND 221.00 215.00 | HWS150-5/ME 15 10 150 285-1299-ND 273.00 264.01 | HWS150-15/HD 
12 25 30 285-1332-ND 54.00 52.00 | HWS30-12/ME HWS50-1500/HD 24 2.2 52.8 285-1349-ND 151.00 147.00 | HWS50-24/HD 
12 43 51.6 285-1344-ND 122.00 118.00 | HWS50-12/ME 24 4.5 108 285-1272-ND 211.00 206.00 | HWS100-24/HD 
12 85 102 | 285-1267-ND 168.00 163.00 | HWS100-12/ME 24 65 156 | 285-1302-ND 273.00 264.01 | HWS150-24/HD 
12 13 156 | 285-1297-ND 221.00 215.00 | HWS150-12/ME 48 1A 52.8 | 285-1354-ND 151.00 147.00 | HWS50-48/HD 
15 2 30 285-1334-ND 54.00 52.00 | HWS30-15/ME 48 24 100.8 285-1277-ND 211.00 206.00 | HWS100-48/HD 
HWwS30-1 15 3.5 52.5 285-1347-ND 122.00 118.00 | HWS50-15/ME 48 3.3 158.4 285-1307-ND 273.00 264.01 | HWS150-48/HD 
IROOM: =a 7 105 | 285-1270-ND 168.00 163.00 | HWS100-15/ME 33 | 125 | 41 | 285-1400-ND 78.00 17.00 | KPS5SRS 
15 10 150 285-1300-ND 221.00 215.00 | HWS150-15/ME 3.3 2.50 8.3 285-1410-ND 23.00 21.50 | KPS103R3 
24 13 31.2 285-1336-ND 54.00 52.00 | HWS30-24/ME 3.3 3 9.9 285-1415-ND 27.50 26.00 | KPS153R3 
24 2.2 52.8 285-1350-ND 122.00 118.00 | HWS50-24/ME 5 1 5 285-1421-ND 18.00 17.00 | KPS55 
24 45 108 285-1273-ND 168.00 163.00 | HWS100-24/ME 5 2 10 285-1411-ND 23.00 21.50 | KPS105 
24 6.5 156 285-1303-ND 221.00 215.00 | HWS150-24/ME 5 3 15 285-1416-ND 27.50 26.00 | KPS155 
48 0.65 31.2 285-1339-ND 54.00 52.00 | HWS30-48/ME 12 0.42 5 285-1417-ND 18.00 17.00 | KPS512 
48 11 52.8 285-1355-ND 122.00 118.00 | HWS50-48/ME KPS 12 0.84 10.1 285-1407-ND 23.00 21.50 | KPS1012 
48 24 100.8 285-1278-ND 168.00 163.00 | HWS100-48/ME 12 1.25 15 285-1412-ND 27.50 26.00 | KPS1512 
48 3.3 158.4 285-1308-ND 221.00 215.00 | HWS150-48/ME 15 0.33 5 285-1418-ND 18.00 17.00 | KPS515 
3.3 10 33 285-1352-ND 151.00 147.00 | HWS50-3/HD 15 0.67 10.1 285-1408-ND 23.00 21.50 | KPS1015 
3.3 20 66 285-1275-ND 211.00 206.00 | HWS100-3/HD 15 1 15 285-1413-ND 27.50 26.00 | KPS1515 
3.3 30 99 285-1305-ND 273.00 264.01 | HWS150-3/HD 24 0.23 5.5 285-1419-ND 18.00 17.00 | KPS524 
HWS50-1500/HD i] 10 50 285-1357-ND 151.00 147.00 | HWS50-5/HD 24 0.42 10.1 285-1409-ND 23.00 21.50 | KPS1024 
§ 20 100 285-1280-ND 211.00 206.00 | HWS100-5/HD 24 0.63 15.1 285-1414-ND 27.50 26.00 | KPS1524 
5 30 150 285-1310-ND 273.00 264.01 | HWS150-5/HD sc4o/60 3.3 8 40 285-1583-ND 48.00 46.00 | SCS403 
12 43 51.6 285-1343-ND 151.00 147.00 | HWS50-12/HD 3.3 12 60 285-1590-ND 66.00 59.00 | SCS603 
12 85 102__|_285-1266-ND 211.00 206.00 | HWS100-12/HD | + Sow with 30CFM forced air cooling, derate linearly to 35W from 50C° ~ 70C° (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TDK:Lambda Power Supplies 


AC/DC Open Case (cont) 
Output | Output Output | Output 
Voltage | Current | Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current | Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. Series (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. 
5 8 40 285-1585-ND 48.00 46.00 | SCS405 5 3 
5 12 60 285-1592-ND 66.00 59.00 | SCS605 12 1.2 30 285-1477-ND 41.00 40.00 | MTW30-51212 
12 33 40 285-1579-ND 48.00 46.00 | SCS4012 “12 0.3 
12 5 60 285-1586-ND 66.00 59.00 | SCS6012 5 3 
15 26 40 285-1580-ND 48.00 46.00 | SCS4015 15 0.8 30 285-1478-ND 41.00 40.00 | MTW30-51515 
ee 15 4 60 285-1587-ND 66.00 59.00 | SCS6015 MTW “15 0.3 
24 16 40 285-1581-ND 48.00 46.00 | SCS4024 5 5 
24 25 60 285-1588-ND 66.00 59.00 | SCS6024 12 25 60 285-1479-ND 66.00 64.00 | MTW60-51212 
28 14 40 285-1582-ND 48.00 46.00 | SCS4028 “12 0.5 
28 24 60 285-1589-ND 66.00 59.00 | SCS6028 5 5 
48 09 40 785-1584-ND 48.00 46.00 | SCS4048 15 2 60 285-1480-ND 66.00 64.00 | MTW60-51515 
48 13 60 285-1591-ND 66.00 59.00 | SCS6048 6 os 
2 10 720 | 285-1576-ND 60.00 58.00 | SCS120PWi2 
scS120PW 15 8 120 | 285-1577-ND 60.00 58.00 | SCSt20PW15 12 2 40 | 285-1594-ND 48.00 46.00 | ScT42 
24 5 120 | 285-1578-ND 60.00 58.00 | SCS120PW24 os 
33 6 20 285-1652-ND 36.71 34.74 | ZPS40-3R3 
33 8 26 | 285-1658-ND 40.00 38.91 | ZPS60-3R3 lobe eae, eee ABOU! A600 SCA 
5 6 30 285-1654-ND 36.00 34.00 | ZPS405 - ‘i 
5 8 40 285-1660-ND 40.00 38.00 | ZPS605 
12 3.34 40 285-1649-ND 36.00 34.00 | ZPS4012 e fe 0 RD 42:00 46.00 /:SG144 
se46/60 12 5 60 285-1655-ND 40.00 38.00 | ZPS6012 ri 
15 2.67 40 285-1650-ND 36.00 34.00 | ZPS4015 a eant 
15 4 60 285-1656-ND 40.00 38.00 | ZPS6015 oo ie “0 pee tore ND sen Ab 00} 96146 
24 1.67 40 285-1651-ND 36.00 34.00 | ZPS4024 5 7 
24 25 60 285-1657-ND 40.00 38.00 | ZPS6024 94 1 40 285-1599-ND 48.00 46.00 | $cT47 
48 0.834 40 285-1653-ND 36.00 34.00 | ZPS4048 12 05 
48 1.25 60 285-1659-ND 40.00 38.00 | ZPS6048 5 7 
3.3 44 20 285-1744-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-3R3 24 1 40 285-1600-ND 48.00 46.00 | SCT48 
5 44 20 285-1745-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-5 5 05 
aan 9 2.45 20 285-1746-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-9 $¢40/60 33 q 
12 1.8 20 285-1747-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-12 5 2 40 285-1593-ND 62.00 57.00 | SCT401 
15 14 20 285-1748-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-15 #12 05 
24 0.92 20 285-1749-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-24 5 7 
33 1 3.3 | 285-1733-ND 27.00 20.00 | ZWS5-3 12 3 60 285-1601-ND 66.00 61.00 | ScT62 
33 6 19.8 | 285-1724-ND 34.00 33.00 | ZWS30-3 “12 07 
5 1 5 285-1734-ND 21.00 20.00 | ZWS5-5 5 7 
5 2 10 285-1704-ND 25.00 24.00 | ZWS10-5 12 3 60 285-1603-ND 66.00 61.00 | SCT64 
5 3 15 285-1717-ND 29.50 28.00 | ZWS15-5 5 07 
5 10 50 285-1730-ND 42.00 40.00 | ZWS50-5 5 7 
12 0.85 10.2 | 285-1702-ND 25.00 24.00 | Zws10-12 24 15 60 285-1605-ND 66.00 61.00 | SCT66 
12 1.25 15 285-1714-ND 29.50 28.00 | ZWS15-12 “12 07 
12 25 30 285-1721-ND 34.00 33.00 | ZWS30-12 5 7 
12 43 51.6 | 285-1726-ND 42.00 40.00 | Zws50-12 24 15 60 285-1606-ND 66.00 61.00 | SCT67 
Zws 15 0.34 5A 285-1731-ND 21.00 20.00 | ZWS515 5 07 
15 1 15 285-1715-ND 29.50 28.00 | ZWS15-15 5 i 
15 2 30 285-1722-ND 34.00 33.00 | ZWS30-15 15 3 60 285-1607-ND 66.00 61.00 | SCT68 
15 35 52.5 | 285-1727-ND 42.00 40.00 | ZWS50-15 12 0.92 
24 0.22 5.28 | 285-1732-ND 21.00 20.00 | Zws524 5 3.2 
7A 0.45 10.81 285-1703-ND 75.00 74.00 | ZWS10-24 12 2 40.5+ | 285-1662-ND 48.00 45.00 | ZPT405125N 
24 0.65 15.6 | 285-1716-ND 29.50 28.00 | ZWS15-24 2 98 
24 13 31.2 | 285-1723-ND 34.00 33.00 | ZWS30-24 : 
oA Y 504 | 985-1728-ND 12.00 40.00 | 2WS50-24 12 2 42.6+ | 285-1661-ND 48.00 45.00 | ZPT4051212N 
36 09 | 324 | 285-1725-ND 34.00 33.00 | ZwS30-36 at 98 
36 14 50.4 | 285-1729-ND 42.00 40.00 | ZWS50-36 i 
a3 70 “3 TREE ND 75.00 7A.00 ZWSTOOAES 2P40 s a 42+ | 285-1663-ND 48.00 45.00 | ZPT4051515N 
5 15 75 285-1739-ND 68.00 66.00 | ZWS75AF5 ; ] 
5 20 100 | 285-1701-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF5 A 
2 a6 150 oben Patt 300" We ISDARS . - 42.6+ | 285-1664-ND 48.00 45.00 | ZPT4052412N 
12 63 75.6 | 285-1735-ND 68.00 66.00 | ZWS75AF12 ‘ 35 
12 85 102 | 285-1695-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF12 ; Bere 
12 12.5 150 | 285-1705-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF12 - n 10ST er agin i 
15 5 75 285-1736-ND 68.00 66.00 | ZWS75AF15, : _ 
SWiSAE 15 67 100.5 | 285-1696-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF15 Quad Output 
15 10 150 | 285-1706-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF15 5 8 
24 3.2 76.8 285-1737-ND 68.00 66.00 | ZWS75AF24 12 2 80 285-1691-ND 148.00 143.00 | 2was05222 
24 43 103.2 | 285-1697-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF24 “12 2 
24 63 151.2 | 285-1707-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF24 12 3 
36 28 100.8 | 285-1699-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF36 5 8 
36 42 151.2 | 285-1708-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF36 ie . 80 285-1692-ND 148.00 143.00 | 2was05223 
48 16 76.8 | 285-1738-ND 68.00 66.00 | ZWS75AF48 “12 2 
48 24 100.8 | 285-1700-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF48 - Z 
48 3.2 153.6 | 285-1709-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF48 7 > 
24 63 751.2 | 285-1717-ND 720.00 118.00 | ZWS150PAF24 We 5 80 285-1693-ND 148.00 143.00 | Zwaso5224 
24 10 240 | 285-1718-ND 159.00 154.00 | ZWS240PAF24 a a 
ZWS-PAF 36 42 151.2 | 285-1712-ND 120.00 118.00 | ZWS150PAF36 : 5 
36 67 241.2 | 285-1719-ND 159.00 154.00 | ZWS240PAF36 3 7 
48 34 148.8 | 285-1713-ND 120.00 118.00 | ZWS150PAF48 42 7 80 285-1694-ND 148.00 143.00 | Zwas0s225 
48 5 240 | 285-1720-ND 159.00 154.00 | ZWS240PAF48 ‘ ; 
Dual Output zwa 5 15 
: if 40 285-1572-ND 48.00 46.00 | scp401212 O i 130 | 285-1687-ND 165.00 157.00 | Zwa1305222 
15 15 12 4 
40 285-1573-ND 48.00 46.00 | SCD401515 5 15 
“15 1.2 
$C40/60 12 4 
. be 60 | 285-1574-ND 66.00 61.00 | Scp601212 45 i 130 | 285-1688-ND 165.00 157.00 | 2Wa1305223 
15 30 33 10 
ae aA 60 285-1575-ND 66.00 61.00 | SCD601515 5 15 
Triple Output oe i 130 | 285-1689-ND 165.00 157.00 | Zwa1305224 
5 2 24 2 
12 03 16 285-1475-ND 31.75 31.00 | MTW15-51212 5 5 
wTw 4 4 : 130 | 285-1690-ND 165.00 187.00 | Zwa1305225 
15 03 16 285-1476-ND 31.75 31.00 | MTW15-51515 5 10 
“15 0.2 + 50W with 30CFM forced air cooling, derate linearly to 35W from 50C° ~ 70C° (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2399 


TDK-Lambda power Supplies (cont, 


Enclosed Case 


Features: 

HK-A Series: * 3 year warranty * Small size * 85 ~ 132VAC input, 47 ~ 440Hz * +10% output adjustment HWS/HWS$300-1500 Series: ¢ 5 year warranty * Universal input (85 ~ 265VAC) * High efficiency HWS50-1500/ 
HD Series: * 5 year warranty *-10°C ~ 71°C operation (-40°C start up) * Universal input (85 ~ 265VAC) * Conformally coated pcbs HWS30-1500/ME Series: * 5 year warranty * Medical approvals * Universal input (85 ~ 
265VAC) * High efficiency JWS/JWT Series: * 5 year warranty * Power factor corrected » Universal input (85 ~ 265VAC) JWS508 Series: «5 year warranty * Power factor corrected * Universal input (85 ~ 265VAC) LZSA 
Series: * 5 year warranty * -40°C ~ 71°C operation * MIL-STD-810E vibration/shock Input transient protected SWS Series: * Low cost * Universal input (85 ~ 265VAC) SWS300/600 Series: * Low cost » Active power 
factor correction * Universal input (85 ~ 265VAC) SWS600L Series: * Low cost * Low profile * Active power factor correction * Universal input (85 ~ 265VAC) * Low acoustical noise * 3 year warranty 


Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. ‘i 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. fl 10 Part No. 
Single Output 24 14 336 285-1324-ND 410.00 368.00 | HWS300-24/ME 
5 2 10 285-1248-ND 27.00 26.00 | HK10A-5/A 24 27 648 285-1365-ND 605.00 586.00 | HWS600-24/ME 
5 3 15 285-1256-ND 33.00 32.00 | HK15A-5/A HWS50-1500/ME) 24 65 1560 285-1288-ND 1300.00 1240.00 | HWS150024/ME 
5 5 905 985-1260-ND 39.00 38.00 | HK25A-5/A 36 42 1512 | 285-1291-ND 1300.00 1240.00 | HWS150036/ME 
5 40 50 285-1264-ND 56.50 55.00 | HK50A-5/A 48 32 1536 | 285-1294-ND 1300.00 1240.00 | HWS150048/ME 
5 20 400 085-1244-ND 94.00 92.00 | HK100A-5/A 33 10 33 285-1047-ND 729.00 124.70 | JWS503/A 
5 30 150 285-1252-ND 128.00 125.00 | HK150A-5/A 3.3 20 66 285-1384-ND 204.25 198.88 | JWS1003/A 
12 0.9 10.8 | 285-1245-ND 27.00 26.00 | HK10A-12/A 5 10 50 285-1048-ND 129.00 124.70 | JWSSO5/A 
12 13 15.6 | 285-1253-ND 33.00 32.00 | HK15A-12/A 5 15 i 285-1053-ND 173.08 163.41 | JWS755/A 
12 24 25.2 | 285-1257-ND 39.00 38.00 | HK25A-12/A 5 20 100_[ie26ul OS7aND) 204.25 __198.88. | JWS1005/A 
12 42 50.4 | 285-1261-ND 56.50 55.00 | HK50A-12/A 5 30 150 | iesegtOb TEND 265.53 256.93 | JWS1505/A 
12 8.5 102 | 285-1241-ND 94.00 92.00 | HK100A-12/A 5 60 300 | 285eI01-ND 410.65 $70.88 | JWS3005 
12 | 125 150 | 285-1249-ND 128.00 125.00 | HK150A-12/A 5 120 600 G27.81\ 596.63"), JWS6005 
HK-A 15 07 10.5 285-1246-ND 27.00 26.00 | HK10A-15/A 12 43 51.6 285-1049-ND 129.00 124.70 | JWS5012/A 
; : : ' 12 6.3 75.6 285-1054-ND 173.08 163.41 | JWS7512/A 
ie 7 oe Sats Sta ato HOE 12 85 102 285-1058-ND 204.25 198.88 | JWS10012/A 
15 34 51 985-1969-ND 56.50 55.00 | HKS0A-15/A 12 13 156 285-1062-ND 265.53 256.93 | JWS15012/A 
15 7 105 985-1949-ND 94.00 92.00 | HK100A-15/A 12 27 324 285-1102-ND 410.65 370.88 | JWS30012 
15 10 150 | 285-1250-ND 128.00 125.00 | HK150A-15/A 1c ay Seo aay ee erie 
24 | a5) a2 | 2esct247-ND 2700 26.00 | HKIOA-24A is} 8 as) 2esanN 173.0864 | WSR 
; : ; : 15 7 105 285-1382-ND 204.25 198.88 | JWS10015/A 
24 11 26.4 285-1259-ND 39.00 38.00 | HK25A-24/A 45 io 450 Baebanctiin peesh 95664. | JWSISOIEIA 
24 22 52.8 285-1263-ND 56.50 55.00 | HK50A-24/A Jws Ge 9» 330 aS) Aigae:. sa7nien |iweachis 
24 45 108 285-1243-ND 94.00 92.00 | HK100A-24/A 15 re B45 Bree cain 6278159663 | JWSBODIS 
24 65 156 285-1251-ND 128.00 125.00 | HK150A-24/A mI or) 508 DErSaORGND 199.00 124-70 | IWS5024/A 
3 : Pr Sap eee ee eae 24 | 32 76.8 | 285-1055-ND 173.08 163.41 | JWS7524/A 
: : : ; 24 45 108 285-1059-ND 204.25 198.88 | JWS10024/A 
43 10 33 aioe 115.00 117.00. | HWS50-2/A 24 65 156 | 285-1063-ND 265.53 256.93 | JWS15024/A 
33 20 66 285-1274-ND 166.00 161.00 | HWS100-3/A o4 14 336 985-1103-ND “i065 37088 | JWS30004 
3.3 30 99 285-1304-ND 216.00 208.00 _| HWS150-3/A oA 7 B48 985-1107-ND 627.81 596.63 | JWS60004 
5 3 1 BAND 42.00 40.00 | HWS15-5/A 28 2 56 285-1394-ND 129.00 124.70 | JWS5028/A 
5 6 30 ees) 54.00 52.00 | HWS30-5/A 28 3.6 100.8 | 285-1383-ND 204.25 198.88 | JWS10028/A 
5 10 50 285s1350-ND 115.00 111.00 | HWS50-5/A 28 12 336 | 285-1390-ND 410.65 370.88 | Jws30028 
5 20 100 285-1279-ND 166.00 161.00 | HWS100-5/A 28 23 644 285-1398-ND 62781 59663 | JWS60028 
5 30 150_| _285-1309-ND 216.00 __208.00_ | HWS150-5/A 48 11 52.8 | 285-1051-ND 129.00 124.70 | JWS5048/A 
12 13 15.6) 285-1312-ND 42.00 40.00 | HWS15-12/A 48 1.6 76.8 | 285-1056-ND 173.08 163.41 | JWS7548/A 
12 25 30 285-1331-ND 54.00 52.00 | HWS30-12/A 48 24 100.8 | 285-1060-ND 204.25 198.88 | JWS10048/A 
12 43 516 eee ND 115.00 111.00: | HWS50-12/A 48 3.3 158.4 | 285-1064-ND 265.53 256.93 | JWS15048/A 
12 85 102 285-1265-ND 166.00 161.00 | HWS100-12/A 48 65 312 985-1104-ND 410.65 370.88 | JWS30048 
_ 12 13 156 285-1295-ND 216.00 208.00 | HWS150-12/A 48 13 624 985-1108-ND 62781 59663 | JWS600d8 
15 1 15 285-1313-ND 42.00 40.00 | HWS15-15/A 24 3 72 285-1401-ND 263.68 228.98 | JWS70P24/508 
15 2 30 285-1333-ND 54.00 52.00 | HWS30-15/A JWS508 24 10 240 285-1386-ND 528.56 426.78 | JWS240P24/508 
15 35 52.5 285-1345-ND 115.00 111.00 | HWS50-15/A 24 14 336 285-1389-ND 410.65 370.88 | JwS30024/508 
15 7 105 285-1268-ND 166.00 161.00 | HWS100-15/A 24 21 504 285-1456-ND 997.00 890.01 | LZSA-500-3 
15 10 150 285-1298-ND 216.00 208.00 _| HWS150-15/A — 24 42 1008 285-1455-ND 1300.00 1175.01 | LZSA-1000-3 
24 0.65 15.6 285-1314-ND 42.00 40.00 | HWS15-24/A 3.3 10 33 285-1626-ND 37.00 36.00 | SWS503 
24 13 31.2 285-1335-ND 54.00 52.00 | HWS30-24/A 5 10 50 285-1627-ND 37.00 36.00 | SWS505 
24 2.2 52.8 285-1348-ND 115.00 111.00 | HWS50-24/A 5 15 75 285-1638-ND 42.50 42.00 | SWS755 
24 45 108 285-1271-ND 166.00 161.00 | HWS100-24/A 5 20 100 285-1611-ND 54.00 53.00 | SWS1005 
24 65 156 285-1301-ND 216.00 208.00 | HWS150-24/A 5 30 150 285-1615-ND 65.00 63.00 | SWS1505 
48 0.33 15.84 | 285-1316-ND 42.00 40.00 | HWS15-48/A 12 43 51.6 285-1623-ND 37.00 36.00 | SWS5012 
48 0.65 31.2 285-1338-ND 54.00 52.00 | HWS30-48/A 12 63 75.6 285-1635-ND 42.50 42.00 | SwS7512 
48 14 52.8 285-1353-ND 115.00 111.00 | HWS50-48/A 12 85 102 285-1608-ND 54.00 53.00 | SwSt0012 
48 24 100.8 | 285-1276-ND 166.00 161.00 | HWS100-48/A sws 12 125 150 285-1612-ND 65.00 63.00 | Sws15012 
48 33 158.4 | 285-1306-ND 216.00 208.00 | HWS150-48/A 15 35 52.5, 285-1624-ND 37.00 36.00 | SWS5015, 
33 60 198 285-1325-ND 365.00 328.01 | HWS300-3 15 5 75 285-1636-ND 42.50 42.00 | SWS7515 
33 120 396 285-1366-ND 555.00 540.00 | HWS600-3 15 67 100.5 | 285-1609-ND 54.00 53.00 | SWS10015 
5 60 300 285-1329-ND 365.00 328.01 | HWS300-5 15 10 150 285-1613-ND 65.00 63.00 | SWS15015 
5 120 600 285-1370-ND 555.00 540.00 | HWS600-5 24 24 50.4 285-1625-ND 37.00 36.00 | Swss024 
12 27 324 285-1318-ND 365.00 328.01 | HWS300-12 24 32 76.8 285-1637-ND 42.50 42.00 | SwS7524 
12 53 636 285-1359-ND 555.00 540.00 | HWS600-12 24 43 103.2 | 285-1610-ND 54.00 53.00 | Sws10024 
12 125 1,500 | 285-1282-ND 1200.00 1125.01 | HwS150012 24 6.3 151.2 | 285-1614-ND 65.00 63.00 | Sws15024 
15 22 330 285-1320-ND 365.00 328.01 | HWS300-15 33 55 181.5 | 285-1619-ND 725.00 121.00 | SWS3003 
Hws300-1500 | 15 43 645 285-1361-ND 555.00 540.00 | HWS600-15 33 100§ 330 285-1631-ND 224.00 217.00 | Sws6003 
15 100 1,500 | 285-1284-ND 1200.00 1125.01 | HWS150015 5 55 275 285-1622-ND 125.00 121.00 | SwS3005 
24 14 336 285-1322-ND 365.00 328.01 | HWS300-24 5 100§ 500 285-1634-ND 224.00 217.00 | Sws6005 
24 7 648 285-1363-ND 555.00 540.00 | HWS600-24 12 26 312 285-1616-ND 125.00 121.00 | Sw$30012 
24 | 65/70$ |1,560/1,680) 285-1286-ND 1200.00 1125.01 | HwS150024 12 50 600 285-1628-ND 224.00 217.00 | SWS60012 
36 | 42/46.5$ |1,512/1,674] 285-1289-ND 1200.00 1125.01 | HWS150036 sws3ooe00 | 15 24 315 285-1617-ND 125.00 121.00 | SWS30015 
48 7 336 285-1327-ND 365.00 328.01 | HWS300-48 15 40 600 285-1629-ND 224.00 217.00 | Sws60015 
48 13 624 285-1368-ND 555.00 540.00 | HWS600-48 24 13 312 285-1618-ND 125.00 121.00  SWS30024 
48 32 1,536 285-1292-ND 1200.00 1125.01 _| HwS150048 24 25 600 285-1630-ND 224.00 217.00 | SWS60024 
3.3 60 198 285-1326-ND 484.00 435.00 | HWS300-3/HD 36 87 313.2 285-1620-ND 125.00 121.00 | SWS30036 
33 120 396 285-1367-ND 605.00 586.00 | HWS600-3/HD 36 16.7 601.2 | 285-1632-ND 224.00 217.00 | SWS60036 
5 60 300 285-1330-ND 484.00 435.00 | HWS300-5/HD 48 67 321.6 285-1621-ND 125.00 121.00 | SWS30048 
5 420 600 285-1371-ND 620.00 602.01 | HWS600-5HD 48 12.5 600 285-1633-ND 224.00 217.00 | SWS60048 
12 27 324 285-1319-ND 484.00 435.00_| HWS300-12/HD 5 120 600 285-1743-ND 240.21 211.95 ] SWS6OOL-5 
10 59 636 285-1360-ND 620.00 602.01 | HWS600-12/HD SWS600L 12 53 636 285-1741-ND 240.21 211.95 | SWS6OOL-12 
15 20 330 085-1321 -ND 484.00 435.00 | HWS300-15/HD 24 | 27/31¢ | 648/744 | 285-1742-ND 240.21 211.95 | SWS6OOL-24 
Hweso-tsoonin| 15 43 645 285-1362-ND 620.00 602.01 | HWS600-15/HD Triple Output 
15 100 1500 | 285-1285-ND 1550.00 1475.01 | HWS150015/HD 5 8 
24 14 336 285-1323-ND 484.00 435.00 | HWS300-24/HD 12 4 5 285-1405-ND 177.00 167.00 | JWT75-522/A 
24 27 648 285-1364-ND 620.00 602.01 | HWS600-24/HD iwi “12 0.5 
24 | 65/70 |1560/1680¢) 285-1287-ND 1550.00 1475.01 | HWS150024/HD 5 8 
36 | 42/46.5$ |1512/1674¢] 285-1290-ND 1550.00 1475.01 | HWS150036/HD 15 3.2 75 285-1406-ND 177.00 167.00 | JWT75-5FF/A 
48 7 336 285-1328-ND 484.00 435.00 | HWS300-48/HD “15 05 
48 13 624 285-1369-ND 620.00 602.01 | HWS600-48HD f 
$100/200VAC Input § Peak rating of 120A for 10s 
48 32 1536 285-1293-ND 1550.00 ___1475.01_| HWS150048/HD tT Peak current and power possible at 170-26VAC input, 10s maximum, 35% duty cycle (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2400 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TDK:Lambda Power Supplies 


Enclosed Case (Cont.) 


Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
5 13 DIN Rail Kit for JWS300 and JWS600 285-1439-ND 65.00 62.00 | LDIN300/600 
ie 2 100 eae 209.00 204.00 | JWT100-522/A DIN Rail Kit for HK10A-HK50A 285-1438-ND 1250 11.30 | LDIN3O 
JWT 5 13 DIN Rail Bracket for HWS15 and HWS30 285-1203-ND 16.75 15.00 | DINO1 
15 45 100 285-1404-ND 209.00 204.00 | JWT100-5FF/A DIN Rail Bracket for HWS50 285-1204-ND 16.75 15.00 | DINO2 
-15 1 DIN Rail Bracket for HWS100 and HWS150 285-1205-ND 20.00 18.50 | DINOS 
Seay [RENN eS ap [LamaTn | $MRRNAC ei ok 1 
AT SIETOF: an ii : 7 tT Peak current and power possible at 170-26VAC input, 10s maximum, 35% duty cycle 
ZUP Series Programmable Voltage Current Maximum 
Range Range Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Features: (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
* Constant voltage/constant current »* Last setting memory ° Digital meters 0~6 0~33 198 285-1683-ND 1043.95 939.12 ZUP6-33/U 
* Built-in RS232 and RS485 interface with GPIB optional * Bench or rack mount 0~6 0~66 396 285-1684-ND 1377.02 1239.43 ZUP6-66/U 
* Embedded microprocessor controller * Voltage up to 120V, current up to 132A 0~6 0 ~ 132 792 285-1682-ND 1949.22 1754.85 ZUP6-132/U 
0~10 0~20 200 285-1668-ND 1043.95 939.12 ZUP10-20/U 
Note: For safety and EMI certifications, please see data sheets. 0~10 0~40 400 285-1669-ND 1377.02 4239.43 ZUP10-40/U 
0~10 0~80 800 285-1670-ND 1949.22 1754.85 ZUP10-80/U 
0~20 0~10 200 285-1673-ND 1043.95 939.12 ZUP20-10/U 
0~20 0~20 400 285-1674-ND 1377.02 1239.43 ZUP20-20/U 
0~ 20 0~40 800 285-1675-ND 1949.22 1754.85 ZUP20-40/U 
0~36 0~6 216 285-1678-ND 1043.95 939.12 ZUP36-6/U 
0~ 36 0~12 432 285-1676-ND 1377.02 1239.43 ZUP36-12/U 
0~ 36 0~ 24 864 285-1677-ND 1949.22 1754.85 ZUP36-24/U 
0~60 0~7 420 285-1681-ND 1377.02 1239.43 ZUP60-7/U 
0~60 0~14 840 285-1679-ND 1949.22 1754.85 ZUP60-14/U 
0~80 0~2.5 200 285-1685-ND 1043.95 939.12 ZUP80-2.5/U 
0~80 0~5 400 285-1686-ND 1377.02 1239.43 ZUP80-5/U 
0~ 120 0~1.8 216 285-1671-ND 1043.95 939.12 ZUP120-1.8/U 
0 ~ 120 0~ 3.6 432 285-1672-ND 1377.02 1239.43 ZUP120-3.6/U 
RS232 Communications Cable DB-9 285-1666-ND 37.13 34.00 ZUP/NC401 
RS485 Communications Cable DB-9 285-1667-ND 37.13 34.00 ZUP/NC402 


Front End Switching 


Features: 

TH Series: *1U high * Up to 10,000W in 19” rack * Hot swap capable » High 
efficiency 

TL Series: *2U high * Up to 12,500W in 19” rack * Hot swap capable * >90% 
efficiency * Full power at 65°C ambient 

FPS1000 Series: * 1U high * Up to 3000W (3 units) in 19” rack * Hot swap 
capable (ORing diodes built in) * Low cost * PoE option 


Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output | Maximum Output Output | Maximum 
Voltage Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (Vv) (A) (Ww) Part No. 1 10 Part No. Fig. (Vv) (A) (Ww) Part No. 1 10 Part No. 
12 100 1200 285-1639-ND§ 915.00 865.00 | TH120012 3 32 31 992 285-1238-ND 600.00 525.00 | FPS100032 
F 24 50 1250 285-1640-ND 860.00 810.01 | TH120024 48 24 1008 285-1239-ND 600.00 525.00 | FPS100048 
48 25 1250 285-1641-ND 840.00 790.00 | TH120048 19” Rack for THRBP 285-1643-ND 660.00 630.00 | THR4 
48 40 2000 285-1642-ND 1200.00 _1150.01_| TH200048 Blanchg Fane! pea Ne PADD): AS 00. | HB: 
Se : - 19” Rack for TLRBP 285-1647-ND 490.00 465.01 | TLRS 
2 24 40 1000 285-1645-ND 800.00 760.00 | TL100024 Blanking Panel 285-1648-ND 95.00 90.00 | TLRBP 
48 20 1000 285-1646-ND 800.00 760.00 _| TL100048 3 Slot Rack for FPS1000 285-1240-ND 640.00 560.01 | FPSS1U 
3 24 40 960 285-1237-ND 600.00 525.00 | FPS100024 § Use rack model THR400 
AC/DC PCB Mount Fig. 3 — PFE500/700 
ee * Series 


Features: KM Series: * Small size and lightweight * PC board mountable * Wide 
Range Input * Medical Safety Certifications (4kVAC Input-Output) * Class 
Il (No ground needed) KW Series: * Small size and lightweight * PC board 
mountable *-10°C ~ 70°C continuous operation *85 ~ 265VAC wide range 
input * Convection cooled PFE500/700 Series: * Low profile, small size * 100°C 
baseplate temperature * High power density * High efficiency Medical Approved 
Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 _| Part No. Fig. (v) (A) (W) Part No. 1 10 _| Part No. 
Single Output — Medical Approved Single Output 
3.3 3 9.9 285-1782-ND 49.62 37.00 | KMS15-3P3 5 1 5 285-1436-ND 51.00 47.00 | KWS5-5 
3.3 8 26.4 285-1783-ND 74.62 55.00 | KMS40-3P3 2 40 PERV a5ico 601 KWeiG 
5 3 15 285-1765-ND 49.34 43.54 | KMS15-5 7 erie 5. ae +5 
5 8 40 285-1767-ND 74.62 55.00 | KMS40-5 5 3 15 285-1433-ND 76.00 70.00 | KWS15-5 
4 12 1.25 15 285-1763-ND 49.62 37.00 | KMS15-12 12 0.45 5 285-1434-ND 51.00 47.00 | KWS5-12 
12 3.33 40 285-1757-ND 74.62 55.00 | KMS40-12 2 12 0.9 10 285-1428-ND 65.00 59.00 | KWS10-12 
18 — 40 peo eo ECE, 80-00 | KMSSO:15 12 13 15 285-1431-ND 76.00 70.00 | KWS15-12 
15 1 15 285-1764-ND 49.62 37.00 | KMS15-15 : ne PEEAVSRTD Fees 47.00 |KWS5-1 
24 0.62 15 285-1756-ND 49.62 37.00 | KMS15-24 5 35 2 Eerie 51. ie 5-15 
24 1.67 40 285-1758-ND 74.62 55.00 | KMS40-24 15 0.7 10 285-1429-ND 65.00 59.00 | KWS10-15 
Dual Output — Medical Approved 15 1 15 285-1432-ND 76.00 70.00 | KWS15-15 
+5 15 15 285-1779-ND 53.85 40.00 | KMD15-55 12 33 396 285-1493-ND 273.00 245.00 | PFES00S-12 
+6 4 40 285-1774-ND 80.00 59.00 | KMD40-55 3 28 18 504 285-1494-ND 273.00 245.00 | PFE500S-28 
a ee i peek aoune oes cesion liemmpenaio 48 10.5 504 285-1495-ND 273.00 245.00 | PFES00S-48 
+ HA ~ + st i is 
1 315 —_ oe SND 53.85 5000 KRIDIEABIE 51 14 714 285-1496-ND 298.00 265.01 _| PFE700S-48 
+15 1.33 40 285-1762-ND 80.00 59.00 | KMD40-1515 Dual Output 
5/12 1.25 40 285-1780-ND 80.00 59.00 | KMD40-512 +12 +0.22 5 285-1426-ND 58.00 53.00 | KWD5-1212 
pie4 0.62 40 2a SalaBIEND) 80.00 _59.00 | KMD40-524 212 | 40.45 10 285-1422-ND 73.00 67.00 | KWD10-1212 
wae} on Triple output — Medical Approved EEEETCTER TEE ; #12 40.65 15 285-1424-ND 86.00 79.00 | KWwD15-1212 
+ it ~ - | I re =" 
F 5/412 | 0.60 40 285-1777-ND 95.00 70.00 | KMT40-51212 ee pets 2 BeeAAND peOo” 228/00) RWDS: Iolo 
5/£15 0.15 15 285-1776-ND 70.00 51.50 | KMT15-51515 415 £0.36 10 285-1423-ND 73.00 67.00 | KWD10-1515 
5/415 0.50 40 285-1778-ND 95.00 70.00 | KMT40-51515 £15 +0.52 15 285-1425-ND 86.00 79.00 | KWD15-1515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2401 


TDK:-Lambda__ vc-pc converters 


Features: * Compact size * No tantalum capacitor and no aluminum electrolytic capacitor are used * Output voltage tolerance +3% at single output, +5% at dual output units * PWB halogen-free » Input 
fuse * No external components required * 5-sided metal shielded * 500VAC input to output isolation Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets Dimensions in mm 
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Fig. 2 — CC3 Series 
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Fig. 3 — CC6 Series 
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Input Output | Output Output Input Output | Output Output 
Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (v) (v) (A) (W) _| Part No. 1 10 _| Part No. Fig. (v) (Vv) (A) (W) _| Part No. 1 10 _| Part No. 
CC1R5 Series — Single Output 36 ~ 76 33 800 25 445-3283-ND 11.10 10.70 |CC3-4803SR-E 
45-9 33 400 75 745-2444-ND 960 9.15 | CCIR5-0503SF-E 2B | 36~76 5 600 3.0 445-3284-ND 11410 10.70 | CC3-4805SR-E 
45-9 5 300 1.5 445-2446-ND 9.60 9.15 |CC1R5-O505SF-E 36-76 | 12~15 | .200 3.0 445-3285-ND 14.10 10.70 | CC3-4812SR-E 
45-9 | 12~15 | 125 1.5 445-2448-ND 9.60 9.15 |CC1R5-0512SF-E CC3 Series — Dual Output 
eel a8 400 a HS zao ND a6 ae Gene 20eeEE 45-9 [ai2~15) 125 3.0 445-2465-ND 11.10 10.70 [CC3-0512DF-E 
wn (92 18_| 12-15 | 125 | 15 | 445-2455-ND 9.60 9.15 |CC1RS-1212SF-E aa) fe ace] qe | ooo eee inna dae | Coo oatance 
18 ~ 36 33 400 15 445-2456-ND 9.60 9.15 | CCIR5-2403SF-E 36-76 |212-15| 100 30 445-3317-ND 4110 1070 | CC3-4812DF-E 
18 ~ 36 5 300 15 445-2457-ND 9.60 9.15 |CC1R5-2405SF-E 4529 Ta 151 400 30 6-331 8ND 110 10.701 CO3OSTDRE 
18-36 | 12~15 | .125 1.5 445-2459-ND 9.60 9.15 | CC1R5-2412SF-E 9-18 12-18 | ‘100 30 445-3319-ND 4140 10.70 |¢c3-1212DR-E 
36 - 76 33 400 13 445-3264-ND 9.60 9.15 | CCTR5-4803SF-E 2B i aaa : : : : 

18-36 |+12~15| .100 3.0 445-3320-ND 1110 10.70 | CC3-2412DR-E 
abeu6 5 _ 15 peacoat mmm ea ea aa 36-76 [312-15 | 100 3.0 |445-3321-ND 1110 10.70 | CC3-4812DR-E 
36-76 | 12~15 | .100 1.5 445-3266-ND 9.60 9.15 | CC1R5-4812SF-E . oo : : : 
45~9 33 “400 15 | 445-2445-ND 9.60 9.15 | CC1R5-0503SR-E GC6 Series — Single Output 
45-9 5 300 15 445-3267-ND 960 9.15 |CC1R5-0505SR-E 45-9 33 T2 6.0 445-2478-ND 75.80 15.10 | CC6-0503SF-E 
45~9 | 12~15 | 125 15 445-2449-ND 9.60 _9.15 | CC1R5-0512SR-E 45-9 5 1.0 6.0 445-2480-ND 15.80 15.10 | CC6-0505SF-E 
9~18 33 400 15 445-2451-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1203SR-E 45~9 | 12~15 | 500 6.0 445-2482-ND 15.80__ 15.10 | CC6-0512SF-E 
9~18 5 300 15 445-2453-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1205SR-E 9~ 18 3.3 12 6.0 445-2484-ND 15.80 15.10 | CC6-1203SF-E 

tp |_-9218__| 12~15 | 100 1.5 445-3268-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1212SR-E 9~18 5 1.2 6.0 445-2486-ND 15.80 15.10 | CC6-1205SF-E 
18 ~ 36 33 400 13 445-3269-ND 9.60 9.15 | CCIR5-2403SR-E gq | 9-18 | 12-15 | 500 6.0 445-2489-ND 15.80 15.10 | CC6-1212SF-E 
18 ~ 36 5 300 15 445-3270-ND 9.60 9.15 | CC1R5-2405SR-E 18 ~ 36 3.3 1.2 6.0 445-2490-ND 15.80 15.10 | CC6-24035F-E 
18-36 | 12~15 | .100 1.5 445-3271-ND 9.60 9.15 | CC1R5-2412SR-E 18 ~ 36 5 1.2 6.0 445-2491-ND 15.80 15.10 | CC6-2405SF-E 
36-76 33 “400 13 445-3272-ND 9.60 9.15 |CCTR5-4803SR-E 18-36 | 12-15 | 500 6.0 445-2493-ND 15.80 15.10 | CC6-2412SF-E 
36 ~ 76 5 300 1.5 445-3273-ND 9.60 9.15 |CC1R5-4805SR-E 36 ~ 76 33 T2 5.0 445-3286-ND 75.80 15.10 | CC6-4803SF-E 
36~76 | 12~15 | .100 1.5 445-3274-ND 9.60 9.15 |CC1R5-4812SR-E 36 ~ 76 5 1.2 6.0 445-3287-ND 15.80 15.10 | CC6-4805SF-E 

CC1R5 Series — Dual Output 36~76 | 12~15 | .400 6.0 445-3288-ND 15.80 15.10 | CC6-4812SF-E 

45-9 [212-15] .600 15 445-2447-ND 9.60 9.15 | CC1R5-0512DF-E 45~9 3.3 1.2 6.0 445-2479-ND 15.80 15.10 | CC6-0503SR-E 

in| 9-18 [212-15 | .600 15 445-2454-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1212DF-E 45-9 5 1.0 5.0 445-3289-ND 15.80 15.10 | CC6-0505SR-E 
18-36 |+12~15) .600 1.5 445-2458-ND 9.60 9.15 |CC1R5-2412DF-E 45-9 | 12~15 | 500 6.0 445-2483-ND 15.80 15.10 | CC6-0512SR-E 
36-76 | +12~15 | .050 1.5 445-331 2-ND 9.60 9.15 | CC1R5-4812DF-E 9-18 33 T2 6.0 445-2485-ND 75.80 15.10 | CC6-1203SR-E 
45-9 [412-15 | .050 15 445-3313-ND 9.60 9.15 |CC1R5-0512DR-E 9~ 18 5 1.2 6.0 445-2487-ND 15.80 15.10 | CC6-1205SR-E 

ip | 9°18 | 212~15] .050 1.5 445-3314-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1212DR-E jg (9-18 | 12-15 | .400 6.0 445-3290-ND 15.80 15.10 | CC6-1212SR-E 
18-36 | #12~15) .050 15 445-3315-ND 9.60 9.15 |CC1R5-2412DR-E 18 ~ 36 33 72 5.0 445-3291-ND 75.80 15.10 | CC6-2403SR-E 
36-76 | +12~15 | .050 1.5 445-3316-ND 9.60 9.15 |CC1R5-4812DR-E 18 ~ 36 5 1.2 6.0 445-3292-ND 15.80 15.10 | CC6-2405SR-E 

CC3 Series — Single Output 18~36 | 12~15 | .400 6.0 445-3293-ND 15.80 15.10 | CC6-2412SR-E 

45-9 33 B00 3.0 445-2462-ND 17.10 10.70 [CC3-0503SF-E 36-76 33 T2 50 445-3294-ND 15.80 15.10 | CC6-4803SR-E 
45-9 5 600 3.0 445-2464-ND 11.410 10.70 | CC3-0505SF-E 36 ~ 76 5 12 6.0 445-3295-ND 15.80 15.10 | CC6-4805SR-E 
45-9 | 12~15 | 250 3.0 445-2466-ND 14.10 10.70 | CC3-0512SF-E 36~76 | 12~15 | .400 6.0 445-3296-ND 15.80 15.10 | CC6-4812SR-E 
9-18 33 “800 3.0 445-2468-ND 77.10 10.70 |CC3-1203SF-E CC6 Series — Dual Output 
9~18 5 600 3.0 445-2470-ND 14.10 10.70 | CC3-1205SF-E 45-9 |si2-15 | 250 6.0 445-2481-ND 75.80 15.10 | CC6-0512DF-E 

on 9~18 12~15 | .250 3.0 445-2473-ND 11.10 10.70 | CC3-1212SF-E 3A 9~18 | 412~15] .250 6.0 445-2488-ND 15.80 15.10 | CC6-1212DF-E 
18 ~ 36 3.3 800 3.0 445-2474-ND 11.10 10.70 ) CC3-2403SF-E 18~36 |+12~15 | .250 6.0 445-2492-ND 15.80 15.10 | CC6-2412DF-E 
18 ~ 36 5 600 3.0 445-2475-ND 14.10 10.70 | CC3-2405SF-E 36~76 | +12~15 | 200 6.0 445-3322-ND 15.80 15.10 | CC6-4812DF-E 
18~36__| 12~15 | .250 3.0 445-2477-ND 14.10 ___10.70_| CC3-2412SF-E 45-9 [412-15] .200 6.0 445-3323-ND 15.80 15.10 | CC6-0512DR-E 
8-8 a3 fo ee ea cae v2 ee eis 3p | 9-18 | 212-15] 200 6.0 | 445-3324-ND 15.80 15.10 | CC6-1212DR-E 
36-76 | 12~15 | .200 3.0 445-3277-ND 14.10 10.70 | CC3-4812SF-E Be oper oop a Teese eo rer elas 
45-9 33 800 3.0 445-2463-ND 11.10 10.70 [CC3-0503SR-E  aCeio san 7 : : 

jeries — Single Output 

45-9 5 600 3.0 445-3278-ND 11.410 10.70 | CC3-0505SR-E i5a8 ay 35 0 FASTA NT F600 3550 TECIO-OSOSSEE 
45-9 | 12~15 | 250 3.0 445-2467-ND 11.410 10.70 | CC3-0512SR-E nee A Ae 0 piceretnn Seon? 396.001| BCID OSOSSEE 
9-18 33 “800 3.0 445-2469-ND 77.10 10.70 |CC3-1203SR-E a ; : ; 

oe | (9-48 5 ‘600 30 445-2471-ND 41110 1070 |CC3-1205SR-E an |-45-9 | 12-15 | 800 10 445-2433-ND 26.00 25.20 | CC10-0512SF-E 
g~18 | 12~15 | 200 3.0 | 445-3279-ND 11.10 10.70 |CC3-1212SR-E 9~ 18 3.3 25 10 445-2434-ND 26.00 25.20 | CC10-1203SF-E 
18 ~ 36 33 “B00 25 445-3280-ND 77.10 10.70 |CC3-2403SR-E 9~ 18 5 2.0 10 445-2435-ND 26.00 25.20 | CC10-1205SF-E 
18-36 5 ‘600 30 445-3281-ND 41410 1070 |CC3-2405SR-E 9-18 | 12~15 | 10 10 445-2437-ND 26.00 25.20 | CC10-1212SF-E 
18-36 | 12~15 | .200 3.0 445-3282-ND 14.10 10.70 | CC3-2412SR-E + Positive Logic + 100/200VAC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TDK:-Lambda__ pc-pc Converters (Cont.) 
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Fig. 5 — CC15 Series 
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nai 4910. PXD10 Series PXD20 Series a eee EXE Seles EXE Sells 
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Function it Function ye —— 
— +Inpul +Inpu 
avin Vi -Input -Input 
{Vout : Remote on/off Remote on/off 
Trim Com No Pin +Output 
Vout +Output Common 
Remote On/On§ Remote On/Of ep “ip 
§ Optional. If not requested, 
pin is not fitted. 
Input Output | Output Output Input Output | Output Output 
Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (V) (V) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. Fig. (V) (V) (A) (W) Part No. 1 10__| Part No. 
18 ~ 36 3.3 25 10 445-2438-ND 26.00 25.20 | CC10-2403SF-E PXD Series — Dual Output 
18 ~ 36 5 2.0 10 445-2439-ND 26.00 25.20 | CC10-2405SF-E 9-18 #12 40.833 20 285-1509-ND 68.00 65.00 | PXD2012D12 
4A 18 ~ 36 12~15 1.0 10 445-2441-ND 26.00 25.20 | CC10-2412SF-E 9~ 18 #15 +0.667 20 285-1510-ND 68.00 65.00 | PXD2012D15 
36 ~ 76 3.3 25 10 445-3297-ND 26.00 25.20 | CC10-4803SF-E 9~36 #12 40.416 10 285-1497-ND 58.00 = 55.00 | PXD1024WD12 
36 ~ 76 5 2.0 10 445-3298-ND 26.00 25.20 | CC10-4805SF-E 9 ~ 36 +15 +0.333 10 285-1498-ND 58.00 55.00 | PXD1024WD15 
36 ~ 76 12~15 | 800 10 445-3299-ND 26.00 25.20 | CC10-4812SF-E 18 ~ 36 #12 £0.833 20 285-1514-ND 68.00 65.00 | PXD2024D12 
45-9 3.3 25 6.6 445-3300-ND 26.00 25.20 | CC10-0503SR-E e 18 ~ 36 #15 +0.667 20 285-1515-ND 68.00 65.00 | PXD2024D15 
45~9 5 2.0 10 445-3301-ND 26.00 25.20 | CC10-0505SR-E 18 ~75 #12 40.416 10 285-1504-ND 58.00 55.00 | PXD1048WD12 
45~9 12~15 | 640 10 445-3302-ND 26.00 25.20 | CC10-0512SR-E 18 ~75 #15 40.333 10 285-1505-ND 58.00 55.00 | PXD1048WD15 
9~18 3.3 25 6.6 445-3303-ND 26.00 25.20 | CC10-1203SR-E 36 ~75 #12 40.833 20 285-1519-ND 68.00 65.00 | PXD2048D12 
9~18 5 2.0 10 445-3304-ND 26.00 25.20 | CC10-1205SR-E 36 ~ 75 #15 +0.667 20 285-1520-ND 68.00 65.00 | PXD2048D15 
4B 9 ~18 12~15 | 800 10 445-3305-ND 26.00 25.20 | CC10-1212SR-E PXE Series — Single Output 
18 ~ 36 3.3 2.5 10 445-3306-ND 26.00 = 25.20 | CC10-2403SR-E 9-18 3.3 6.0 18 285-1541-ND 85.00 80.00 | PXE301293P3 
18 ~ 36 5 2.0 10 445-3307-ND 26.00 25.20 | CC10-2405SR-E 9~18 5 6.0 30 285-1538-ND 85.00 80.00 | PXE3012S05 
18 ~ 36 12~15 | .800 10 445-3308-ND 26.00 25.20 | CC10-2412SR-E 9~18 12 25 30 285-1539-ND 85.00 80.00 | PXE3012$12 
36 ~ 76 3.3 2.5 10 445-3309-ND 26.00 25.20 | CC10-4803SR-E 9~18 15 20 30 285-1540-ND 85.00 80.00 | PXE3012S15 
36 ~ 76 5 2.0 10 445-3310-ND 26.00 25.20 | CC10-4805SR-E 9~36 5 4.0 20 285-1527-ND 67.00 63.00 | PXE2024WS05 
36 ~ 76 12~15 | 800 10 445-3311-ND 26.00 25.20 | CC10-4812SR-E 9~36 12 1.67 20 285-1528-ND 67.00 63.00 | PXE2024wsS12 
C10 Series — Dual Output 9 ~ 36 15 1.33 20 285-1529-ND 67.00 63.00 | PXE2024WS15 
45~9 [212~15] 400 10 445-2432-ND 26.00 25.20 | CC10-0512DF-E 10 ~ 40 12 25 30 285-1547-ND 97.00 93.00 | PXE3024WS12 
4A 9~18 #12~15) .450 10 445-2436-ND 26.00 25.20 | CC10-1212DF-E 8 18 ~ 36 5 6.0 30 285-1544-ND 85.00 80.00 | PXE3024S05 
18~36 |412~15 | 450 10 445-2440-ND 26.00 25.20 | CC10-2412DF-E 18 ~ 36 12 25 30 285-1545-ND 85.00 80.00 | PXE3024S12 
36~76 | +12~15 | 360 10 445-3327-ND 26.00 25.20 | CC10-4812DF-E 18 ~ 36 15 2.0 30 285-1546-ND 85.00 80.00 | PXE3024S15 
45~9 t12~15 | 320 8.5 445-3320-ND 26.00 25.20 | 0010-0512DR-E 18-75 5 4.0 20 285-1533-ND 67.00 63.00 | PXE2048WS05 
4B 9~ 18 #12~15) .360 10 445-3329-ND 26.00 25.20 | CC10-1212DR-E 18 ~75 12 1.67 20 285-1534-ND 67.00 63.00 ) PXE2048WS12 
18~36 |412~15] 360 10 445-3330-ND 26.00 25.20 | CC10-2412DR-E 18 ~75 15 1.33 20 285-1535-ND 67.00 63.00 | PXE2048WS15 
36~76 |+12~15 | .360 10 445-3331-ND 26.00 25.20 | CC10-4812DR-E 36 ~ 75 5 6.0 30 285-1550-ND 85.00 80.00 | PXE3048S05 
CC15 Series 36 ~ 75 12 2.5 30 285-1551-ND 85.00 80.00 | PXE3048S12 
5 18 ~ 36 3.3 45 15 445-2442-ND 35.50 34.00 | CC15-2403SF-E 36 ~ 75 15 2.0 30 285-1552-ND 85.00 80.00 | PXE3048S15 
18~36 5 3.0 15 445-2443-ND 35.50 34.00 | CC15-2405SF-E PXE Series — Dual Output 
CC25 Series 9~ 18 +12 +£1.25 30 285-1536-ND 93.00 88.00 | PXE3012D12 
18 ~ 36 3.3 75 25 445-2460-ND 67.94 65.95 | CC25-2403SF-E 9~ 18 #15 +1.0 30 285-1537-ND 93.00 88.00 | PXE3012D15 
8 18 ~ 36 5 5.0 25 445-2461-ND 67.94 65.95 | CC25-2405SF-E 9~36 +5 +2.0 20 285-1524-ND 76.00 72.00 | PXE2024WD05 
PXD Series — Single Output 9 ~ 36 +12 40.833 20 285-1525-ND 76.00 72.00 | PXE2024WD12 
9-18 5 4.0 20 285-1511-ND 64.00 61.00 | PXD2012S05 9~ 36 #15 +0.666 20 285-1526-ND 76.00 72.00 | PXE2024WD15 
9~18 12 1.67 20 285-1512-ND 64.00 61.00 | PXD2012$12 8 18 ~ 36 #12 £1.25 30 285-1542-ND 93.00 88.00 | PXE3024D12 
9~18 15 1.33 20 285-1513-ND 64.00 61.00 |PXD2012S15 18 ~ 36 #15 +1.0 30 285-1543-ND 93.00 88.00 | PXE3024D15 
9~36 5 2.0 10 285-1499-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS05 18 ~75 45 £2.0 20 285-1530-ND 76.00 = 72.00 | PXE2048WD05 
9~36 5 20 10 285-1500-NDt 57.00 54.00 | PXD1024WS05P 18 ~75 #12 +0.833 20 285-1531-ND 76.00 72.00 | PXE2048WD12 
9~36 12 0.83 140 285-1501-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS12 18 ~75 +15 +0.666 20 285-1532-ND 76.00 72.00 | PXE2048WD15 
9~36 15 0.67 10 285-1502-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS15 36 ~ 75 +12 £1.25 30 285-1548-ND 93.00 88.00 | PXE3048D12 
18 ~ 36 5 40 20 285-1516-ND 64.00 61.00 | PXD2024S05 36 ~ 75 +15 +1.0 30 285-1549-ND 93.00 88.00 | PXE3048D15 
7 18 ~ 36 12 1.67 20 285-1517-ND 64.00 61.00 | PXD2024S12 PXF Series — Single Output 
18 ~ 36 15 1.33 20 285-1518-ND 64.00 61.00 | PXD2024S15 9~18 5 8 40 285-1555-ND 96.00 91.00 | PXF4012S05 
18~75 5 2.0 10 285-1506-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS05 9~18 12 3.333 40 285-1556-ND 96.00 91.00 | PXF4012S12 
18 ~75 12 0.83 10 285-1507-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS12 9 ~ 18 15 2.666 40 285-1557-ND 96.00 91.00 | PXF4012S15 
18 ~75 15 0.67 10 285-1508-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS15 9 18 ~ 36 3.3 8 40 285-1564-ND 96.00 91.00 | PXF4024S3P3 
36 ~75 3.3 2.0 66 285-1503-ND 52.00 50.00 | PXD1048S3P3 18 ~ 36 5 8 40 285-1561-ND 96.00 91.00 | PXF4024S05 
36 ~ 75 5 4.0 20 285-1521-ND 64.00 61.00 | PXD2048S05 18 ~ 36 12 3.333 40 285-1562-ND 96.00 91.00 | PXF4024S12 
36 ~ 75 12 1.67 20 285-1522-ND 64.00 61.00 | PXD2048S12 18 ~ 36 15 2.666 40 285-1563-ND 96.00 91.00 | PXF4024S15 
36 ~ 75 15 1.33 20 285-1523-ND 64.00 61.00 | PXD2048S15 + Positive Logic + 100/200VAC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2403 


TDK:Lambda__ vc-pc Converters (Cont.) 


Fig. 9 — PXF Series 


Fig. 11 — PF Series 
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Fig. 12 — PF Series 


Fig. 14 —iAD Series 


PAFSOOF, PAF600F Series 


PAF-F280 Series 
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Pin| Function 
-Vin 
+Vin 
SG 
CNT 
-V 
Vv 
-V 
+V 
+V 
+V 


CONAMAWN= 


° 


1 50.80 —_» 


Pin 1 T 
he 


2.54 


Pin spacing - 2.54 mm 
00 = positive logic on/off 
01 = negative logic on/off 


Input Output | Output Output Input Output | Output Output 
Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (v) (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. Fig. (v) (Vv) (A) (Ww) Part No. ‘l 10 | Part No. 
36 ~ 75 5 8 40 285-1568-ND 96.00 91.00 | PXF4048S05 PAH450 Series 
9 36 ~ 75 12 3.333 40 285-1569-ND 96.00 91.00 | PXF4048S12 10 36 ~ 76 28 16 448 285-1784-ND 141.00 132.00 | PAH450S4828 
36 ~ 75 15 2.666 40 285-1570-ND 96.00 91.00 | PXF4048S15 PF Series 
PXF Series — Dual Output 11 | 85~265VAC| 360 = 504/756 | 285-1492-ND 154.10 140.10 | PF500A-360 
9~18 +12 40 285-1553-ND 96.00 91.00 | PXF4012D12 12 |85~265VAC| 360 = 1008/1512 | 285-1491-ND 216.80 195.40 | PF1000A-360 
9~18 +15 40 285-1554-ND 96.00 91.00 | PXF4012D15 PAF500F Series 
9 18 ~ 36 +12 40 285-1559-ND 96.00 91.00 | PXF4024D12 13 18 ~ 36 28 18 504 285-1481-ND 240.00 225.01 | PAF500F24-28 
18 ~ 36 £15 40 285-1560-ND 96.00 91.00 | PXF4024D15 PAFG6OOF Series 
36 ~ 75 #12 40 285-1566-ND 96.00 91.00 | PXF4048D12 13 | 19-36 28 21.5 602 285-1482-ND 270.00 250.00 | PAFG00F24-28 
36 ~ 75 +15 + 40 285-1567-ND 96.00 91.00 | PXF4048D15 PAF-F280 Series 
PXF Series — Triple Output 200 ~ 400 12 50 600 285-1483-ND 215.00 200.00 |PAFGO0F280-12/T 
9~18 5,412 | 6, +0.4 40 285-1558-ND 116.00 110.00 | PXF4012T0512 13 200 ~ 400 24 25 600 285-1484-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-24/T 
9 18 ~ 36 5,212 | 6,204 40 285-1565-ND 116.00 110.00 | PXF402470512 200 ~ 400 28 21.5 602 285-1485-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-28/T 
36 ~ 75 5,212 | 6, +0.4 40 285-1571-ND 116.00 110.00 | PXF4048T0512 200 ~ 400 48 12.5 600 285-1486-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-48/T 
PAH350 Series iAD Series — Adjustable Output 
18 ~ 36 28 12.5 350 285-1487-ND 134.00 125.00 | PAH350S2428 14 6~14 0.8 ~ 5.5 16 80 285-1786-NDt 28.00 14.19 | 1AD12016A008V-000-R 
10 36 ~ 76 12 29.2 350 285-1488-ND 134.00 125.00 | PAH350S4812 6~14 0.8 ~ 5.5 16 80 285-1787-ND 16.85 15.09 |1AD12016A008V-001-R 
36 ~ 76 28 12.5 350 | 285-1489-ND 134.00 125.00 | PAH350S4828 + Positive Logic $100/200VAC 


EMI Filters 


Features: MAW Series: * Shielded metal case * Attenuates high voltage pulses MA Series: * Easy 
connection and installation * Captive screws accepting ring tag terminals * Chassis or DIN rail mount * Low 
frequency attenuation (single stage) MC Series: * Low leakage current versions » Chassis or DIN rail mount 
¢ High pulse or noise attenuation versions * Easy connection and installation MB Series: * High attenuation 


wide band two stage filter * Screw terminals with cover » Low profile, metal case PAN Series: * Compact 
size *PCB mount * Suitable for use with Lambda’s PAF Series MBS48 Series: * High attenuation * Stud 
terminal connection * Compact size 

Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Fig. 1 — MAW Series Fig. 4 — MB Series Fig. 5 — PAN Series Fig. 6 — MBS48 Series 


Rated Rated 
Rated Current | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Rated Current | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. Series Voltage (A) Part No. 1 10 Part No. Fig. Series Voltage (A) Part No. 1 10 Part No. 
0.5 285-1464-ND 10.50 10.25 MAW12R522 3 Ve 250VAC 20 285-1473-ND 47.00 46.00 MC1220DIN 
1.0 285-1460-ND 11.50 11.25 MAW120122 ig 30 285-1474-ND 55.00 53.00 MC1230DIN 
1 MAW 250VAC/VDC 2.0 285-1461-ND AVS 11.50 MAW120222 6 285-1740-ND 35.00 34.50 MB1206 
3.0 285-1462-ND 13.50 13.25 MAW120322 10 285-1465-ND 47.00 46.00 MB1210 
5.0 285-1463-ND 14.00 13.75 MAW120522 4 MB 250VAC/VDC 16 285-1466-ND 54.00 53.00 MB1216 
6 285-1457-ND 27.00 26.25 MA1206DIN 20 285-1467-ND 61.00 60.00 MB1220 
2 MA 250VAC/VDC 10 285-1458-ND 28.25 27.50 MA1210DIN 36 285-1468-ND 92.00 90.00 MB1236 
16 285-1459-ND 29.50 28.75 MA1216DIN PAN 76VDC 20 285-1490-ND 33.00 32.00 PAN4820 
6 285-1471-ND 35.00 34.00 MC1206DIN 30 285-1469-ND 71.00 69.00 MBS4830 
3 MG 250VAC 10 _| 285-1472-ND 38.00 37.00 | MC1210DIN MBS48 48vDC 50__| 285-1470-ND 115.00 _112.00_| MBS4850 
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Fig. 1A 


DC-DC Converters 
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Top View 
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Pin No. | Signal 
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Bottom View 


GND 


Vout 


TRIM 


SENSE 
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Ad 
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Fig. 1B 


Front View 
}~#___ 50.8 —_____ 


Function 


Output Voltage 


Dimensions in mm 


Pin No. 


Function 


Sense 


1 


Output Voltage 
Sense 


Output 


Signal 


GND 


Output Trim 


23,4 


Output 


Vout 


Adjustment 


Vout. 


SENSE 
GND 


5,6 


Input 


5,6,7,8 
13,1415 


GND 


Output Trim 


Vout 
Adjustment 


Soft Start 


Input 


No Connection 


Soft Start 
No Connection 


7.8 


Vin 
Lok 

4.0+0.4 i 
— 


TRIM 
ON/OFF 


MPDRXO and MPDRX1 Series Features: * Non-lsolated POL » Ultra High-Speed load-current 
transient response »* Industry-standard pinouts * Wide adjustable output voltage » On/Off 
control function * Short circuit protection » Over temperature protection »* Under voltage 
lockout Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


POW-GOOD1 


Power Good 


POW-GOOD2 


Power Good 


Power Good 


RC 


Remote ON/OFF 


POW-GOOD2 | Power Good 


RC Remote ON/OFF 


MPDRX30xS Series Features: « Non-lsolated POL * Wide Input and Output Voltage * Ultra High-Speed load-current transient response 
Short circuit protection available * Low profile * Adjustable Vout » On/Off control function available * Two power good signal output 


terminals Variable start-up speed (by external capacitor) Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 4A 


Function 


MPDRX312S Series Features: * Non- 


Isolated POL * Low Profile Surface 
Mount» Ultra High-Speed load-current 
transient response »* Adjustable Vout 
* ON/OFF control function * Over- 
current / Over-temperature protection 
Specifications: * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 


Output Voltage Sense 


Output 


GND 


Output Trim 


Output Voltage Adjustment 


Input 


Output Over-Voltage Alarm 


Soft Start 


No Connection 


Power Good 


Remote ON/OFF 


29° 


33.0 Max. 


+ 33.8+0.6 - 
31.2 ___ + Signal 
2 1 ON/OFF 
Vin 
4 GND 


Vout 


Pitch P=2.54 Adjust 


MPDTY Series 6A POL Features: « High efficiency »* On/Off control 


function ¢ Trim function * Short circuit protection » Over temperature 


Symbol 


Function 


6 


White 12 


3,4 


Reserved 


N.C. Leave this pin open 


Vout 


Output 


GND 


GND 


+SENSE 


Vout Sense Input 


9,10 


Top View 
MPDTY102S SMD Non-lIsolated 2A POL Features: * No Derating 
* Ultra-low profile * High efficiency * On/Off control function 
«Wide adjustable output voltage * Short circuit protection 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


: 11 


5.6max. 


12 


0 


GND 


GND 


ON/OFF 


Remote ON/OFF 


Vin 


Input 


protection ¢ Under voltage lockout Specifications: * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C 


Function 

Input Voltage 
GND 

Output Voltage 
Adjustment 
Output Voltage 


Symbol 
Vin 
GND 
TRIM 


Vout 


t 
6.2 max. 


TRIM 


Vout Adjust Control 


MPDTY201S Industry Standard Low Voltage / High Current Non-lsolated 
Features: * High efficiency and high power density * Output voltage adjustable 
via external resistors ¢ Built in ON/OFF function * Built in short circuit and 
overheating protection Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 


Wot tA! ON/OFF 


MPDTY41xS Low Voltage / High Current Non-lsolated Features: * Low profile: 6.2mm 
maximum * Output voltage is adjustable by using single external resistance Built in 
ON/OFF function * Built in short circuit and over temperature protection Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Remote ON/OFF 


Signal 
Vin 


GND 
Vout 


TRIM 
Sense 
ON/OFF 


MPDTY402S Industry Standard Foot Print / 16A Output POL Features: * Wide 
input and output voltage »* On/Off control function » Short circuit protection 
Austin Lynx pin compatible * Safety agency approvals: UL/cUL 60950, EN60950, 


Pin No. 


1,2,3,4,5 | Vout | Voltage Output 
6,7,8,9,10, 


18,19,20,21] GND | GND 
12 11 VAR | Output Voltage 


Adjustment 
O 72 
[| me 13,14,15, 


Remote On/Off 
16,17 


Voltage Input 


N.C.(Sense for 
MPDTY303S) 


MPDTY3xxS Series SMD Non-Isolated POL Features: » Ultra-low profile * High 
efficiency up to 94% »* Wide adjustable output voltage »* On/Off control function 
Short circuit protection » Over temperature protection * Under voltage lockout 


Symbol] Function 


ON/OFF 
Vin 
22 N.C. 


N.C. 

ON/OFF2 

VAR2 

GND 
Vout2(1.8V-3.6V) 
Vout3(2.5V) 
Vout (1.0V-3.3V) 
13 | VAR1 

14 [| ON/OFF1 


MPD4S014S and MPD5S025S SIP Non-lsolated Features: ¢ 3-output module 
suitable for powering data-processing ICs that need multiple power lines such 
as FPGA » Vertical SIP configuration saves PCB space ¢ Wide adjustable output 
voltage range by connecting external resistance »* Wide input voltage range « Built 
in ON/OFF function and short circuit protection function Specifications: * Operating 


Vin Digi-Key Price Each Murata 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
Non-Isolated DC-DC Converters 
ia | 08-18 16 3~55 490-4541-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 |] MPDRX002S 
0.8 ~ 1.8 12 7~14 490-4542-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX004S 
tp | 08-18 16 10.8~ 13.2 | 490-4543-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX103S 
15~33 12 10.8~ 13.2 | 490-4544-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX104S 
on | 1.6~3.63| 13 5.6~14 490-5003-ND 19.54 19.05 18.56 16.12 | MPDRX301S ot 
0.8~1.65| 13 5.6~14 490-5004-ND 19.54 19.05 18.56 16.12 | MPDRX302S 
op | 1.8~3.63| 26 5.6~14 490-5005-ND 30.19 29.44 28.69 24.91 | MPDRX303S 
0.8~1.65| 26 5.6~14 490-5006-ND 30.19 29.44 28.69 24.91 | MPDRX304S nx pin ft 0 I 
3. | 08-18 | 16 30-55 | 490-5015-ND 19.54 19.05 1856 16.12 |MPDRX312S VDE Specifications: » Operating Temperature: ~40°C ~ 85°C 
1.0 6 2.97~3.63 | 490-4545-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY011S Fig. 9 
1.0 6 45~5.5 490-4551-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY021S 4.2 Max. 
12 6 2.97~3.63 | 490-4546-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY012S foc, 
1.2 6 45~5.5 490-4552-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY022S —— 278+0.2 ——> 
15 6 2.97~3.63 | 490-4547-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY013S 
15 6 45-55 490-4553-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY023S 
4A 18 6 2.97~3.63 | 490-4548-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY014S 
18 6 45~5.5 490-4554-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY024S 
2.0 6 2.97~3.63 | 490-4549-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTYO15S 
2.0 6 45 ~5.5 490-4555-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY025S oo0 
25 6 2.97~3.63 | 490-4550-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTYO16S 
25 6 45~5.5 490-4556-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY026S wl 1+ 2.54 ul 
3.3 6 45~55 490-4557-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY027S 
1.0 6 2.97~3.63 | 490-4558-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY111S 
1.0 6 45~5.5 490-4564-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY121S rt cir ) 
1.2 6 2.97 ~ 3.63 490-4559-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY112S Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
1.2 6 45~55 490-4565-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY122S 
15 6 2.97 ~3.63 | 490-4560-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY113S 
15 6 45-55 490-4566-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY123S 
4B 18 6 2.97~3.63 | 490-4561-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY114S 
18 6 45~5.5 490-4567-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY124S 
2.0 6 2.97~3.63 | 490-4562-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY115S 
2.0 6 45 ~5.5 490-4568-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY125S 
25 6 2.97~3.63 | 490-4563-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY116S 
25 6 45~5.5 490-4569-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY126S 
3.3 6 45~5.5 490-4570-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY127S 
5 0.8 ~ 5.0 2 2.97 ~5.5 490-4571-ND 10.71 10.44 10.17 8.84 | MPDTY102S 
6 0.8 ~2.5 3 3.0~5.5 490-5011-ND 5.20 5.08 4.95 4.30 | MPDTY201S 
7 0.8~3.6 7 45~55 490-5012-ND 11.44 11.16 10.87 9.44 | MPDTY411S 
0.8~2.5 7 3.0~ 3.6 490-5013-ND 11.44 11.16 10.87 9.44 | MPDTY412S 
8 0.8 ~ 3.3 16 3.0~5.5 490-5014-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDTY402S 
9 0.8~25 7 3.0~ 3.6 490-4573-ND 14.43 14.08 13.72 11.91 | MPDTY302S 
0.8~25 16 3.0~3.6 490-4576-ND 13.74 13.40 13.06 11.34 | MPDTY312S Temperature: 0°C ~ 85°C 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 


(Continued) 
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DC-DC Converters (cont.) 


fanorator tn Electpontes 5 Aci 
Dimensions in mm 


Fig. 11 NEW! MPDTHO3010WAx Fig.12 NEW! |. 3797 __, in No.| Symbol _| Function 
\q«——_—— 34.80 —+| i .| Symbol __| Function MPDTH03010YAx GND Ground 


GND Ground 7 $ 7 or Wege8e Te N 
7 7 is ymbol | Function Vin Input 
or toasese Vin [Input GND [Ground Tahibit_ | REMOTE ON/OFF 


amit REMOTE ON/OFF p Vin Input 7 VoAdjust | Vout Control 
yest tantra Tnhibit__ [REMOTE ON/OFF VoSense _ | Vout Sense 
oF 207020 Vout___[ Output ee Vout Sense Sa a Tang Signal Input 
A. B. Track {Tracking Signal Input VIT VIT Output -,)9.00,  B. g57 F Margin Down 
9.57 Margin Up | Margin Down Reference Voltage max: |max. | Margin Down Signal Input 
imax | aan {signal input VRef [input ° 1 IP Wargin Up Wargin Up Signal put 
10 Margin Down] Margin Up Signal Input Pp one one Pi 
MPDTHO3010WAx Features: * Non-Isolated, POLA Compatible * Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout * 15Aout 
MPDTH03010YAx Features: * Non-lsolated, POLA Compatible » Excellent for DDR and QDR Applications 
© VTT Bus Termination Output Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


MPDTH03020WAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible * Trimmable 
"3 Output 0.8 ~ 2.5Vout * 22Aout Specifications: * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 


Fig. 13 NEW! a Fig. 15 NEW! MPDTHO3060YAx 
|I<—— 34.80 ——-+| : MPDTHO3050WAx in No.| Symbol [Function 


“GD —Teround cae ¢[ vin input 
Track __| Tracking Signal Input : Inhibit ; REMOTE ON/OFF 
Vin Input lo Connect [— 
Inhibit Remote ON/OFF VoSense [Vout Sense 
VoAdjust | Vout Control VIT VTT Output 
9.00 Vout Output Vref Ref. Voltage Input 


max. 
MPDTHO3050YAx MPDTHO3060WAx 


Symbol Function - 1 i .| Symbol [Function 
END Ground Symbol _| Function la GND [Ground 
Vin Input GND Ground Vin Input 

Tnhibit [REMOTE ON/OFF VRef__| Ref. Voltage Input Tnhibit__ [REMOTE ON/OFF 
VoAdjust Vout Control Vin Input VoAdjust__|Vout Control 
VoSense Vout Sense 1 anit Remote ON/OFF IP VoSense _|Vout Sense 
8.9 Vout Output — ecalaae Vout Output 
11 Track Tracking Signal Input VIT VTT Output Teele) POlIMCenbetbiee Hinieee Track _ [Tracking Signal Input 


12 Margin Down | Margin Down Signal Input ; : i A . Margin Down 
15 7 gin Up Margin Up Signal input MPDTHO3050WAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout_* 10Aout Margin Down |< inal Input 


Output 0.8 ~ 2.5Vout » 6Aout MPDTHO3060YAx Features: » Non- Margin Up ~iMargin Up Signal Input 
MPDTHO3030WAx Features: + Non-lIsolated, POLA-Compatible | MPDTHO3OS0YAx Features: © Non-Isolated, POLA-Compatible * Excellent | Isolated, POLA-Compatible * Excellent |__| “ata p_[Taroln “p signa ipl 
*Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout * 30Aout for DDR and QDR Applications * VTT Bus Termination Ouptut for DDR and QDR Applications * VTT Bus Termination Output * 10Aout Specifications: 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 16 NEW! Fig. 17 NEW! : MPDTHO5S010WAx 
Pin No. Symbol | Function ks 34.80 <i Pin No.|_Symbol__| Function 
73.5.10,13,16| GND [Ground 1,7 | GND — |Ground 
24,6 Vin Input o1 1009080 7° f g Vin Input 
7 Inhibit [ REMOTE ON/OFF 3 Inhibit | REMOTE ON/OFF 
8 UVLOProg | UVLO 15.75 4 VoAdjust | Vout Control 
9,12,15 Vout Output 5 VoSense | Vout Sense 
ii Vo+Sense | Vout + sense 02 304050 60 | 6 Vout [Output 
9.07 «= 14 Vo-Sense _ | Vout - sense 8 Track Tracking Signal Input 
eC I 17 VoAdjust_ [Vout control A. 9 [Margin Down | Margin Down 
. ae : 18 Track Tracking Signal Input > 9.57 Signal Input 
MPDTHO4040WAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible * Wide 79 Margin U Margin Up Signal | >| max. iia 70 Margin Up |Margin Up Signal Input 
Input voltage range 3 ~ 5Vin » Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout * 60Aout 0 i a P wor ne ah put 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C fargin Down | Margin Down Signal Input MPDTHO5010YAx 
> Pin No.| Symbol | Function 
9.00 1,7 GND Ground 
lout Vin Digi-Key Price Each Murata | max. 2 Vin | Input 
Fig. Vout (A) Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. z cD ahh Innit ; REMOTE ON/OFF 
08~33 7 45-55 490-4572-ND 14.43 14.08 13.72 11.91| MPDTY301S MPDTHOS010WAx Features: [~¢—~vyosares-tveul Sense 
08-33 | 16 45 ~55 490-4575-1-NDt 16.40 15.99 15.58 13.53] MPDTY311S *Non-Isolated, POLA-Compatible |—§ VIT IVT Output 
9 | 08-33] 16 45 ~55 490-4575-2-ND$ 3197.70/300 MPDTY311S = |nmmabie Output 0.8 ~ 3.6Vout [8 Vref ___ [Reference Voltage Input 
« ~ y As a Ou 
Ae : 2 e a ve pepeoeetal 14.48 MA ks Re mal Neen MPDTH05010YAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible » Excellent for DDR 
- - - - - and QDR Applications * VTT Bus Termination Output * 15Aout Specifications: 
to | 10-36] 13 45~13.2 | 490-4995-ND 6.37 6.22 6.06 5.26 | MPD4S014S * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
1.0~36 | 16 45 ~55 490-4996-ND 6.37 6.22 6.06 5.26 | MPDSS025S ; : 
08-25] 15 2.95~3.65 | 490-5059-ND NEW! 18.52 18.06 17.60  15.28| MPDTHO3O10WAH | | Fig: 18 NEW: Sviibol[Fonetion 
11A |~«—__ 3797 —__» y. 
055-18] 15 2.95 ~3.65 | 490-5061-ND NEW! 18.52 18.06 17.60 15.28| MPDTHO3otovaH | || : | GND {Ground 
“ a y | 1009080 Vin Input 
Te. ee cpl 
ees eee es is 2 i z a VoAdjust | Vout Control 
12a | 08-25 | 22 2.95~3.65 | 490-5063-ND NEW! 24.00 23.40 22.80 19.80 | MPDTHO3020WAH ; VoSense _ | Vout Sense 
128 | 08-25 | 22 2.95~3.65 | 490-5064-ND NEW! 22.42 21.86 21.30 18.50 | MPDTHO3020WAS Vout__| Output 
Track Tracking Signal Input 
13a | 08-25 | 30 2.95 ~3.65 | 490-5065-ND NEW! 38.42 37.46 36.50 31.70] MPDTHO3030WAH Margin Down| Margin Down 
138 | 08-25 | 30 2.95 ~3.65 | 490-5066-ND NEW! 36.36 35.46 34.55 30.00 | MPDTHO3030WAS ie a Signal input — 
iq | 08-25] 6 2.95~3.65 | 490-5067-ND NEW! 15.30 1492 14.54 12.63] MPDTHO3050WAH See eT ee 
055-18] 6 2.95 ~3.65 | 490-5069-ND NEW! 15.30 14.92 14.54 12.63 | MPDTHO3050YAH none 
xxx Features: 
tag | 08-25 6 2.95~3.65 | 490-5068-ND NEW! 14.34 13.99 13.63 11.84] MPDTHO3050WAS + Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable 
055-18] 6 2.95 ~3.65 | 490-5070-ND NEW! 14.34 13.99 13.63 11.84 | MPDTHO3050YAS Output 0.8 ~ 3.6Vout » 22Aout 
tsa | 08-25 | 10 2.95~3.65 | 490-5071-ND NEW! 17.38 16.95 16.52 14.34] MPDTHO3060WAH Specifications: * Operating Temperature: 
0.55~1.8| 10 2.95~3.65 | 490-5073-ND NEW! 17.38 16.95 16.52 14.34 | MPDTHOSO60YAH “40°C ~ 85°C 
jsp | 08-25 10 2.95~3.65 | 490-5072-ND NEW! 15.78 15.39 15.00 13.02 | MPDTHO3060WAS 
055-18] 10 2.95 ~3.65 | 490-5074-ND NEW! 15.78 15.39 15.00 13.02 | MPDTHO3060YAS 
16a | 08-36 | 60 2.95~5.5 | 490-5075-ND NEW! 69.36 67.63 65.90 57.23] MPDTHO4040WAH 
168 | 08-36 | 60 2.95~5.5 | 490-5076-ND NEW! 66.18 64.53 62.88 54.60 | MPDTHO4040WAS. 
azn | 08-36 | 15 45 ~55 490-5077-ND NEW! 18.52 18.06 17.60 15.28] MPDTHO5010WAH 
055-18] 15 45 ~55 490-5079-ND NEW! 18.52 18.06 17.60 15.28 | MPDTHO5010YAH 
479 | 08-36 | 15 45~55 490-5078-ND NEW! 16.94 16.52 16.10 13.98 | MPDTHOS010WAS 
055-18] 15 45 ~55 490-5080-ND NEW! 16.94 16.52 16.10 13.98 | MPDTHO5010YAS | 9.00, 
18a | 08-36 | 22 45 ~55 490-5081-ND NEW! 24.00 23.40 22.80 19.80] MPDTHO5020WAH in No. | Symbol [Function ne: 
188 | 08-36 | 22 45-55 | 490-5082-ND NEW! 22.42 21.86 21.30 18.50 | MPDTHOSO20WAS go Pa 
z z 5083+ 7 Tk 
19a | 08-36 | 30 45 ~55 490-5083-ND NEW! 38.42 37.46 36.50 31.70 | MPDTHO5030WAH an REMOTE ONTOFE iapnTaasaanWAnisatures: 
198 | 08-36 | 30 45 ~55 490-5084-ND NEW! 36.36 35.46 34.55 30.00 | MPDTHO5030WAS oAdjust_|Vout Control + Non-Isolated, POLA-Com- 
VoSense [Vout Sense ible * Trimmable output 0.8 
oon | 08~36 6 45 ~55 490-5085-ND NEW! 15.30 14.92 14.54 12.63 | MPDTHOSO50WAH Vout Output abe = Temmable output 0 
055~1.8| 6 45~5.5 490-5087-ND NEW! 15.30 14.92 14.54 12.63 | MPDTHOSO50YAH Track | Tracking Signal Input Sjoviticaildnees Operating 
oop | 08-36] 6 45-55 | 490-5086-ND NEW! 14.34 13.99 13.63 11.84] MPDTHOSOS0WAS Margin Down Margin Down Signal Input! Temperature: -40°C ~ 85°C 
055~18| 6 45-55 490-5088-ND NEW! 14.34 13.99 13.63 11.84 | MPDTHOSO50YAS argin Up_[Margin Up Signal Input 
t+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2406 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DC-DC Converters (cont.) 


finovator tn Elcetponies Dimensions in mm 


Fig. 20 NEW! Fig. 21 NEW! 


MPDTHOSO50WAx 
Pin No. | Symbol | Function : MPDTHOSO60WAx 


GND Ground 
Track | Tacking Pin No.| Symbol | Function MPDTHOSO60YAx 


Signal Input 1,7 GND Ground Symbol | Function 
Vin | Input : Vin Input : GND | Ground 

: anit Remote ON/OFF Inhibit | REMOTE ON/OFF Vin [Input 

; ea VoAdjust_| Vout Control Inhibit [ REMOTE ON/OFF 

put 
D VoSense__| Vout Sense No Connect | — 
Vout Output VoSense_| Vout Sense 
IF 
MPDTHOSOS0YAx Track Tracking Signal Input 6 VIT VTT Output 

8.50 © Symbol __| Function . Margin Down| Margin Down Signal Input 8 Vref Reference Voltage 


max. GND Ground Margin Up | Margin Up Signal Input Input 
VRef Reference 

MPDTHO5050WAx Features: * Non-lsolated, POLA- = vattage Input 
ible © Tri 3 . in npu 

Soe een utp Ut 8 evo nou inhibit —[ Remote ONOFF MPDTHOSO60WAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible * Trimmable output 
4 7 E dincaat No Connect | — 0.8 ~ 3.6Vout * 10Aout 

ST aS PbO GhiDat poe and QDR: Applications VIT VIT Output MPDTHOSO6OYAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible » Excellent for DDR 

ifirations: © i + 40°C ~ 85° 9 and QDR Applications * VTT Bus Termination Output * 10Aout 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Specifications: « Operating Temperature: 40°C ~ 85°C 


Fig. 22 NEW! Fig. 23 NEW! 


- . , .| Symbol | Function 
|-———_ 34.80 ——+| ’ GND [Ground 


MPDTH12010WAx Vin Input 
Symbol __| Function Inhibit [REMOTE ON/OFF 
a GND Ground . VoAdjust | Vout Control 
Vin Input VoSense | Vout Sense 
Inhibit REMOTE ON/OFF detecs Vout Output 
VoAdjust | Vout Control Track Tracking 
VoSense | Vout Sense Signal Input 
Vout Output : Margin Down Margin Down 
Track Tracking Signal Input \. i : inal tnput 
i Margin Down i largin Up 
Margin Down Signal Input Margin Up Signal Input 
Margin Up | Margin Up Signal Input 


10090 80 


9.00 
max, 


MPDTH12010YAx 
MPDTH12010WAx Features: * Non-lsolated, POLA- [Pin No.| Symbol | Function 
Compatible »* Trimmable output 1.2 ~ 5.5Vout i GND Ground 
© 12Aout Vin Input 
MPDTH12010YAx Features: * Non-lsolated, Inhibit EMOTE ON/OFF 
POLA-Compatible » Excellent for DDR and QDR i No Connect |_— 
on atari iad VoSense eee MPDTH12020WAx Features: * Non-Isolated, POLA- 


Specifications: * 0 ting T ture: -40°C Compatible * Trimmable output 1.2 ~ 5.5Vout * 18Aout 
ee ene Pera eee Vref ie vera Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


304050 


© |oo] oq) BY) oo] ro 


S| 


Fig. 24 NEW! Fig. 25 NEW! kk 


Symbol Function 
j+—— 1 34.80 : _ 10.) GND | Ground 
Pin No. | Symbol __| Function 249 


0. : Vin Input 
1.3.7.0} GND __| Ground sa ; Tahibit___[ REMOTE ON/OFF 


Vin Input UVLOP UVLO 
inhibit _| REMOTE ON/OFF sie : 5. Vout [Output 
VoAdjust_| Vout Control O16: 0 Vo+Sense | Vout + sense 
VoSense | Vout Sense Vo-Sense__| Vout - sense 
Vout [Output MPDTH12040WAx Features: - VoAdjust —| Vout control 
Track | Tracking Signal Input + Non-Isolated, POLA-Com- Track Tracking signal input 
rac racking signal Inpu patible * Wide Input Voltage 8 + > + 
Margin Down ‘ : Margin Up | Margin Up Signal Input 
Margin Down| » g ~ 14Vin © Trimmable Output ~ Margin Down 
Signal Input 0.8 ~ 5.5Vout * 50Aout Margin Down | ciaal input 
Margin Up | Margin Up Signal Input Specifications: 
MPDTH12030WAx Features: * Non-lsolated, POLA- © Operating Temperature: -40°C 
Compatible * Trimmable output 1.2 ~ 5.5Vout * 26Aout ~ 85°C 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Vin Digi-Key Price Each Murata 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
o1A 0.8 ~ 3.6 10 45~5.5 490-5089-ND NEW! 17.38 16.95 16.52 14.34 | MPDTHO5060WAH 
0.55 ~ 1.8 10 4.5 ~5.5 490-5091-ND NEW! 17.38 16.95 16.52 14.34 | MPDTHO5060YAH 
o1B 0.8 ~ 3.6 10 45~5.5 490-5090-ND NEW! 15.78 15.39 15.00 13.02 | MPDTHO5060WAS 
0.55 ~ 1.8 10 4.5 ~5.5 490-5092-ND NEW! 15.78 15.39 15.00 13.02 | MPDTHO5060YAS ore 
202A 1.2~55 12 10.8 ~ 13.2 490-5093-ND NEW! 18.52 18.06 17.60 15.28 | MPDTH12010WAH MPDTH12050YAx 
0.55~18| 12 10.8~ 13.2 | 490-5095-ND NEW! 18.52 18.06 17.60 __15.28 | MPDTH12010YAH MPOTH12050WAx 
7, ff . | Symbol __| Function Symbol _| Function 
208 1.2~5.5 12 10.8 ~ 13.2 490-5094-ND NEW! 16.94 16.52 16.10 13.98 | MPDTH12010WAS GND GND GND Ground 
0.55~18] 12 10.8~ 13.2 | 490-5096-ND NEW! 16.94 16.52 16.10 13.98 | MPDTH12010YAS > | vret | Reference Track) Tracking 
23a | 12~5.5 18 10.8~13.2 | 490-5097-ND NEW! 24.00 23.40 22.80 19.80 | MPDTH12020WAH Wm eoneae Input va ne Input 
238 | 12~55 | 18 10.8~13.2 | 490-5098-ND NEW! 22.42 21.86 21.30 18.50 | MPDTH12020WAS Tnhibit__ [Remote ON/OFF Inhibit | Remote ON/OFF 
= 7 No Connect | — VoAdjust | Vout Control 
24A 1.2~5.5 26 10.8 ~ 13.2 490-5099-ND NEW! 38.42 37.46 36.50 31.70 | MPDTH12030WAH VIT VIT Output Vout Output 
24B 1.2~5.5 26 10.8 ~ 13.2 490-5100-ND NEW! 36.36 35.46 34.55 30.00 | MPDTH12030WAS 
te 2 -5101- 1" 
on D850 7 ea SOUS LONDINEWE 58:96 nite Boe 48:65, MEDTH12040WAH MPDTH12050WAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable output 
25B 0.8 ~ 5.5 50 8~14 490-5102-ND NEW! 55.74 54.35 52.96 45.99 | MPDTH12040WAS 1.2 ~ 5.5Vout * 6Aout 
a =f MPDTH12050YAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible » Excellent for DDR 
26A 1.2~5.5 6 10.8 ~ 13.2 490-5103-ND NEW! 15.30 14.92 14.54 12.63 | MPDTH12050WAH and QDR Applications * VTT Bus Termination output * 6Aout 
055-18] 6 10.8~13.2 | 490-5105-ND NEW! 15.30 14.92 14.54 12.63 | MPDTH12050YAH Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
opp | 12755 6 10.8~ 13.2 | 490-5104-ND NEW! 14.34 13.99 13.63 11.84 | MPDTH12050WAS 
055-18] 6 10.8~13.2 | 490-5106-ND NEW! 14.34 13.99 13.63 11.84 | MPDTH12050YAS Pin pitch: a=1.8+0.3 
a | 11~36 3 3.0 ~5.5 490-5002-ND 4.85 474 4.62 4.01 | MPD6S022S = 21.0 max. 
28A 1.2~55 10 10.8 ~ 13.2 490-5107-ND NEW! 17.38 16.95 16.52 14.34 | MPDTH12060WAH T 
0.55 ~ 1.8 10 10.8 ~ 13.2 490-5109-ND NEW! 17.38 16.95 16.52 14.34 | MPDTH12060YAH 
288 1.2~5.5 10 10.8 ~ 13.2 490-5108-ND NEW! 15.78 15.39 15.00 13.02 | MPDTH12060WAS a 
0.55 ~ 1.8 10 10.8 ~ 13.2 490-5110-ND NEW! 15.78 15.39 15.00 13.02 | MPDTH12060YAS 45 
Isolated DC-DC Converters . Ty oT 
3.3 15 36 ~ 75 490-4998-ND 44.43 43.32 42.21 36.66 | MPDKNO07S sale cel ee A 9,10 
29 max. 2a’ a” 3-0 min. : 
5.0 10 36 ~ 75 490-4999-ND 44.43 43.32 42.21 36.66 | MPDKNO08S 
7 u MPD6S022S Output Voltage Variable / 3A Output Features: * Non-Isolated 
30 ee a 6-75 ae Sis. <a as.08) MEDKNLIZS * High efficiency (95% @ 33V/1A) * Small footprint SIP * Wide output and 
5.0 13 36 ~ 75 490-5001-ND 52.46 51.15 49.84 43.28 | MPDKN118S input voltage range * Short circuit protection + No external caps required 
‘A 15 0.8 36 ~ 75 490-4577-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 MPD5D013S Specifications: « Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 
18 1 36 ~ 75 490-4578-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D014S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2407 


DC-DC Converters (cont.) 


fanorator tn Electpontes F io i 
Dimensions in mm 


Fig. 28 NEW! MPDTH12060YAx MPDTH12060WAx 


Ix. 25.27 —+| in No.| Symbol [Function in No.| Symbol | Function 7 == 15-50 max. 
| ‘SND Ground GND [Ground i hier TF (x6)01.15  (x2)01.65-0 3.68 
Vin Input Vin Input 
Inhibit [REMOTE ON/OFF Tahibit__ [REMOTE ON/OFF Pin No. | Symbol | Function 
No Connect |— VoAdjust [Vout Control ot | Vin(+) (+)Positive Input Voltage 
VoSense__| Vout Sense VoSense Vout Sense On/Off | Remote On/Off 
VIT VTT Output fout utput d : 
Vref Reference Voltage Input Track | Tracking Signal Input Vin(-) | _(-)Negative Input Voltage 
Margin Down|Margin Down Signal Input Vout(-) | (-)Negative Output Voltage 
Margin Up [Margin Up Signal Input P=3.81+0.25 SENSE(-) | (-)Negative Remote Sense 
TRIM Output Voltage Trim 
SENSE(+) | (+)Positive Remote Sense 


MPDTH12060WAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible * Trimmable output Vout(+) | (+)Positive Output Voltage 
1.2 ~ 5.5Vout * 10Aout . : i a Fi 

ace hans 7 ifilante MPDKNOOxS Series Features: Isolated »* Quarter brick standard package * High efficiency and high 

ROH Antlicatohe ¢ Vt Boe Tarinitatan aug Compatils Excellent for DDR power density is realized by using original synchronous rectifier circuit * Wide input voltage range * Output 

Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C voltage adjustment is possible by connection of external resistance » Built in over current, over voltage and 
: overheating protection * UL60950 is recognized Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


O09) 9) on} 5] 29] pol 


S| 


ao ii Pin No.|Symbol| Function 
2 Max. Not 
cae t z ‘ 9,10,14| NC Connected 
+ | L 1,2,3 | +Vout |+Output 
=Dutput i S08 = 06 ny 45 | -Vout |-Output 
. Remote On/ aes AM Rants On/ 
MPDKN1xxS Series Features: Off Control f pose! % - RC ott Control 
* Isolated * 8th Brick Standard Flat surface Parallel TE 3 Parallel 
Poaeino zs Package * High efficiency and high : for ACP f Operation eee es a 18 PO Operation 
power density is realized by using +Input ard 15,16 Vin [+Input 
Function original synchronous rectifier -Input | 7 > 17.18 ain mbt 
(+)Positive Input Voltage circuit * Wide input voltage range ay all] 10S £02 us 7 e 


Remote ON/OFF * Output voltage adjustment . . -——- 373+0.5 i 
(Negative Input Voltage is possible by connection of MPDSD Series SMD Isolated 5W Features: * No De-Rating (@ 40LFM . . 
"Negative Output Volt external resistance Built in Natural convection air flow) * Smallest and lowest profile in the industry | MPD6D10xS Series SMD Isolated 10W Features: * No De-Rating (@ 40LFM 
(-)Negative Output Voltage over current, over voltage and Current sharing (up to 10 devices in parallel operation) * Power | Natural convection air flow) * Ultra low profile * Current sharing (up to 10 
(-)Negative Remote Sense overheating protection * UL60950 sequencing On/Off control function  Input-output isolation (1.5kVdc | devices in parallel operation) * Power sequencing » On/Off control function 
Output Voltage Adjustment is recognized Specifications: for 1 minute) » Over current protection * Low voltage protection * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) » Over current protection * Low 
(+)Positive Remote Sense _| Operating Temperature: -40°C © Over voltage protection * Alarm output Specifications: * Operating voltage protection * Over voltage protection » Alarm output Specifications: 
(+)Positive Output Voltage | _ gsc Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


pa ia 4.4 Max. 
eH i Function Y Pin No. Symbol | Function 
89 500 — at Not 7,2.4,6,16, 17) jo | Not 
15,20 Connected [i<—— 45.0 +0.6 > 18, 19, 33, 34 Connected 

A104, +Output rm 3 ALM Alarm 
5.6 -Output 5 RC Remote On/Off Control 
12 ‘arin ¥2.1840.5 b 7 PO | Parallel Operation 
13 Rc | Remote On/ : 9,10, 11 “Vin -Input 
Off Control 13, 14, 15 +Vin Input 

af Parallel 20, 21, +Vout +Output 
10.9£0.29 It FO Operation o> : Pees P 
i's 16,17 | +Vin | +Input s , 25, 26, Vout -Output 
| 373205 —>1 18,19 | -Vin | -Input +0. 27, 28, 29 


MPD6D11xS Series SMD Isolated 15W Features: * No De-Rating (@ 40LFM natural MPD6D12xS Series SMD Isolated 30W Features: * No De-Rating (@ 40LFM natural convection 
convection air flow) * Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 devices in parallel air flow) + Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 devices in parallel operation) * Power 
operation) * Power sequencing On/Off control function © Input-output isolation (1.5kVdc sequencing * On/Off control function * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over 
for 1 minute) * Over current protection * Low voltage protection * Over voltage protection current protection * Low voltage protection * Over voltage protection » Alarm output 
«Alarm output Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
2.5 1.2 36 ~ 75 490-4579-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D016S 
31 3.3 15 36 ~ 75 490-4580-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D017S f Symbol | Function 
5 1 36 ~ 75 490-4581-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D018S 37. 
NC | Not Connected 
1.2 3.5 36 ~ 75 490-4583-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D102S 
15 35 36-75 | 490-4584-ND 22.16 21.61 21.06 —-18.29 | MPD6D1038 A | Vout sue 
1.8 3 36 ~ 75 490-4585-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D104S 12 ALM | Alarm output 
2 3 36 ~ 75 490-4586-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D105S 
43 RC Remote On/Off 
32 25 3 36 ~ 75 490-4587-ND 22.16 21.64 21.06 __18.29 | MPDeD106S a Control 
3.3 3 36 ~ 75 490-4588-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D107S r ‘ 14 PO _| Parallel Operation 
5 2 36 ~ 75 490-4589-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D108S 16,17 +Vin +Input 
5.2 2 36 ~ 75 490-4590-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D109S 18,19 | -Vin_| -Input 
i us abe o05esND a 21:61 an 18:25 MEDBD IONS MPD6D20xS and MPD7DO6xS Series Isolated Features: * Low profile and small 
1.2 5:2 36 ~ 75 490-4591-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D112S size * Wide input voltage range » Wide operating ambient temperature range with 
1.5 5.2 36 ~ 75 490-4592-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D113S minimum power derating * Input-output isolation voltage * UL60950 recognized, 
18 45 36 ~75 490-4593-ND 97.14 26.47 25.79 29.40 | MPD6D114S self-declare CE mark Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
33 25 45 36 ~ 75 490-4594-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D116S 
3.3 45 36 ~ 75 490-4595-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D117S 
5.0 3 36 ~ 75 490-4596-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D118S 
5.2 3 36 ~ 75 490-4597-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D119S Symbol Function 
12 12 36-75 | 490-4598-ND 38.45 3749 36.53 31.73 | MPD6D1228 se. eee 
15 11 36 ~ 75 490-4599-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D123S a\Motherboatd 
34 1.8 a 36 ~ 75 490-4600-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D124S Alarm 
25 10 36 ~ 75 490-4601-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D126S f ; NC _| Not Connected 
33 9 36~75 | 490-4602-ND 38.45 3749 -36.53-—«31.73 | MPD6D127S ag: | Remote Ov 
5.0 6 36 ~ 75 490-4603-ND 38.45 37.49 36.53_——_31.73 | MPD6D128S ; po aval 
3.3 9 18 ~ 36 490-5007-ND 34.07 33.22 32.37 28.11 | MPD6D207S ~_| Operation 
55 6 18 ~ 36 490-5008-ND 34.07 33.22 32.37 ~—=—«28.11 | MPDBD209S pat | vin ae 
3.3 10.6 36 ~ 75 490-5009-ND 42.13 41.08 40.02 34.76 | MPD7D067S ok 15,16, 
5.0 7 36 ~ 75 490-5010-ND 42.13 41.08 40.02 34.76 | MPD7D068S , 17,18 _| *Vout | +Output 
1.2 16 36 ~ 75 490-4604-ND 44.53 43.42 42.31  36.74| MPD7D0528 eat Vout | -output 
15 17 36 ~ 75 490-4605-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D053S = 
ag 18 16 36 ~75 490-4606-ND 44.53 43.42 42.34 36.74 | MPD7D054S MPD7D05xS Series SMD Isolated 50W Features: ¢ Ultra-low profile _* Current 
i : : : sharing (up to 5 devices in parallel operation) * Power sequencing » On/Off control 
25 15 36 ~ 75 490-4607-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D056S function * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over current protection 
3.3 15 36 ~ 75 490-4608-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D057S * Low voltage protection » Over voltage protection * Alarm output Specifications: 
5.0 10 36 ~ 75 490-4609-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D058S * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2408 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CSL * snow & — External Power Supplies coe 


SL Power has an external line of power products marketed under the Ault brand. External power is for ITE or medical applications. Energy Star models are ideal when efficiency is a must. Power over 
increasingly popular because OEMs require smaller, more feature-rich products that can be used in a_ Ethernet products carry power and data in a single unit that can support legacy or next generation systems 
variety of environments. The Ault brand has switch-mode power supplies in wall mount and desktop styles that meet the IEEE802.3af standard. NOTE: Power cords are not included. 


A Total Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ault 
Output Connector Options Fig. Output Power (W) LxWxH Part No. 1 10 25 _| PartNo. 
Industrial 
BV @2A 10 271-2450-ND 13.34 11.54 10.68 | PWI49RA0SO3FO1 
QV @ 1.30 17 3.95 x 1.81 x 1.30 (85x 46x33) | 271-2452-ND 22.00 19.03 17.60 | Pwi49RA0g03FOt 
r 28, Style 03 Connector 48V @ 0.25A 12 271-2458-ND 13.34 11.54 10.68 | PW149RA4803F01 
i (Switchcraft 5V @ 3A 15 271-2440-ND 14.64 12.77 12.02 | PW148RA0SO3FO1 
(For power supplies 5 amps or less) Part Number 760) 1 | 24v@0.75A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2446-ND 1464 1277 12.02 | PW14aRA2403F01 
48V @ 0.4A 19.2 271-2448-ND 22.99 20.05 _18.87_| Pwi4sRA4s03F0t 
WV @ 3A oy 271-2467-ND 31.95 28.40 26.63 | PW173KA0903F01 
12V@2.5A 30 3.74 x 2.18 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2469-ND 31.95 28.40 26.63 | Pw173KA1203F01 
48V @ 0.67A 32.2 271-2473-ND 31.95 28.40 26.63 _| PW173KA4803F01 
Pn® Style 51 Connector 5V @ 12A 60 271-2428-ND 113.77 101.21 97.72 | PW116MA0551F01 
[Pins (Molex Part Number QV @7.8A 70 271-2429-ND 113.77 101.21 97.72 | PW116MA0951F01 
39-01-2060) 12V @ 667A 80 5.08 x 3.05 x 1.67 (129x 77x40) | 271-2430-ND 113.77 101.21 97.72 | PW116MA1251F01 
24V @ 3.750 90 271-2431-ND 108.82 96.81 93.47 | PW116MA2403F01 
48V @ 1.87A 90 271-2432-ND 108.82 96.81 __93.47_| PW116MA4803F01 
ae 22.5 5.08 x 3.05 x 1.59 (129x 77x40) |271-2481-ND 67.51 59.57 56.59 | SW201MA0012F01 
+5V @ 4A 
2 | H2V@1A 225 5.08 x 3.05 x 1.59 (129x 77x40) | 271-2482-ND 70.16 61.91 57.78 | Sw301Mmaoo12F01 
-12V @ 0.6A 
+5V @ 5A 
H12V @ 4A 50 5.87 x 3.34 x 2.0 (149x 86x51) | 271-2480-ND 89.28 78.46 75.76 | PW300MA0012F01 
12V @0.5A 
12V@6.3A 271-2569-ND NEW! 93.77 76.94 72.14 | PWiS6RA1203NO1 
24 @ 3.1 75 [5-44x2.19x 1.32 (138.2 x 55.6 x 33.5)! 974.9670-ND NEW! 937 76.94 72.14 _| PW156RA2403N01 
24V @ 2A B 449 x 2.36 x 1.38 (114 x 60x35) | 271-2460-ND 35.17___31.27___29.31_| PW152KA2403F01 
24V @ 2.7K 64.8 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66x 37) | 271-2475-ND 42.21 37.39 34.98 | PW174KA2403F01 
5V @ 2A 10 271-2449-ND 13.20 11.42 10.56 | PW149RA0503B01 
9V@ 1.3A 17 271-2451-ND 13.20 11.42 10.56 | PW149RA0903B01 
12V@1A 12 3.35 x 1.81 x 1.30 (85x 46x33) | 271-2453-ND 13.20 11.42 10.56 | PW149RA1203B01 
24V @ 0.5A 12 271-2455-ND 13.12 11.35 10.50 | PW149RA2403B01 
48V @ 0.25A 12 271-2457-ND 13.20 11.42 10.56 | PW149RA4803B01 
SV @ 3A 15 271-2439-ND 14.78 1257 11.83 | PW148RA0503B01 
QV @ 2A 18 3.74 x 2.18 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2441-ND 23.26 1978 18.61 | PW148RA0903B01 
3 | 24v@075A 18 271-2445-ND 1478 1257 _11.83_| PW148RA2403B01 
QV @ 3A 7 271-2466-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA0903B01 
12 @2.5A 30 271-2468-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA1203B01 
24V @ 1.330 319 3.74 x2.13 x 1.26 (95 x54x32)fo74 o470-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA2403B01 
48V @ 0.67A 32.2 271-2472-ND 31.59 28.08 26.33 _| PW173KA4803B01 
12V@ 8.150 98 271-2436-ND 83.39 72.30 68.69 | PW132RA1251F01 
24V @ 5A 120 9.0% 2.9x 2.0 (229x74x51) | 271-2434-ND 125.10 109.37 107.45 | PW122MA2403F01 
48V @ 2.50 120 271-2435-ND 125.10 111.29 107.45 | PW122MA4803F01 
NEW! Industrial EISA Compliant NEW! 
W@SA a 271-2587-ND 28.76 2556 23.97 ] PWI7SKBO903F01 
12V@2.5A 30 3.74 x 2.18 x 1.26 (95x54x32) | 271-2588-ND 28.76 25.56 23.97 | PW173KB1203F01 
24V @ 1.33A 31.9 271-2589-ND 28.76 25.56 23.97 | PW173KB2403F01 
WV @ 3A oy 271-2590-ND 28.76 25.56 23.97 | PW173KB0903B01 
12V@2.5A 30 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2591-ND 28.76 25.56 23.97 | PW173KB1203B01 
1 | 24v@1.330 31.9 271-2592-ND 28.76 25.56 23.97 | PW173KB2403B01 
12 @3.4A 40 271-2564-ND 37.36 32.06 29.50 | PW153KB1203F01 
24 @ 1.7A 40 3.98 x 2.4 x 1.34 (101 x61x34) | 574-9565-ND 37.36 32.06 29.50 | PW153KB2403F01 
: 12V@ 9.178 110 271-2566-ND 106.87 95.07 91.80 | CENT1120A1251F01 
Shown with #03 connector — 24V @ 5A 120 6.6xX3.2x 1.6 (167x82x40) | 271-2567-ND 106.87 95.07 91.80 | CENT1120A2451F01 
(See Output Connector Options) 48V @ 2.50 120 271-2568-ND 106.87 95.07 _91.80_| CENT1120A4803F01 
12V @5A 60 271-2593-ND 32.05 30.45 28.85 | PW174KB1203F01 
2 | cave2zza 64.8 4.2x26x1.46 (107% 66X37) | >74-9594-ND 32.05 30.45 28.85 | Pwi74KB2403F01 
5V @ 2A 10 271-2571-ND 18.45 15.04 13.84 | PW170KB0503F01 
9V@ 1.50 13.5 271-2572-ND 18.45 15.04 13.84 | PW170KB0903F01 
12V@ 1.2A 15 33x 1.81 x 1.26 (64x 46x38) | 974 9573-ND 18.45 15.04 13.84 | PW170KB1203F01 
24V @ 63A 15 271-2574-ND 18.45 15.04 _13.84_| PW170KB2403F01 
5V@ 2A 10 271-2575-ND 20.99 1711 15.75 | PW170KB0503B01 
9V@ 1.50 13.5 271-2576-ND 20.99 1711 15.75 | PW170KB0903B01 
12V@1.2A 15 33x 1.81 x 1.26 (64x 46X38) | 974 9677-ND 2099 1711 15.75 | PW170KB1203B01 
4 | 28V.@ 638 15 271-2578-ND 20.99 1711 15.75 | PW170KB2403B01 
5V@ 3A 15 271-2579-ND 20.95 17.08 15.72 | PW172KBO503F01 
QV @ 2A 18 271-2580-ND 20.95 17.08 15.72 | Pwi72KB0903F01 
12V@1.5A 18 3.31.81 x 1.26 (84x 46x32) | 974.9581-ND 20.95 17.08 + 15.72 | PW172KB1203E01 
24V @ 75A 18 271-2582-ND 20.95 17.08 15.72 _| Pwi72kB2403F01 
5V @ 3A 15 271-2583-ND 22.99 20.05 18.87 | PW172KB0503B01 
QV @ 2A 18 271-2584-ND 2299 20.05 18.87 | PW172KB0903B01 
12V@1.5A 18 33x 1.81 x 1.26 (64x 46x32) | 974 55 86-ND 2299 20.05 18.87 | PW172KB1203B01 
24V @ 75A 18 271-2586-ND 22.99 20.05 18.87 | PW172KB2403B01 
Shown with #51 connector Medical Grade 
(See Output Connector Options) 5V@2A 10 271-2397-ND 26.75 23.33 21.27 | MW117RA0503F01 
QV@ 141A 10 9.89 «1.89 «1.05 (85%47x90) |Pmie2a98ND 26.75 23.33 © 21.27 | MW117RA0903F01 
12V @0.85A 10.2 So ES XT: 271-2401-ND 26.75 23.33 21.27 | MW117RA1203F01 
, [24V.@0.45A 108 271-2403-ND 26.75 23.33 21.27 | MW117RA2403F01 
5V @ 4A 20 271-2407-ND 29.00 28.14 27.55 | MW128RA0503F01 
QV @ 3A 7 271-2409-ND 37.09 31.82 29.28 | MW128RA0903F01 
12V@2.5A 30 3.74 x 2.13 x 1.26 (95 x54x32) | 574 5414-ND 37.09 31.82 29.28 | MW128RA1203F01 
24V @ 1.33A 32 271-2413-ND 37.09 31.82 29.28 | MW128RA240301 
12 @ 5A 271-2414-ND 37.01 31.87 29.82 | MW136RA1203F01 
24V @ 2.5A 60 3.92 x 2.58 1.61 (100% 66x41) | 574-9415-ND 37.01 31.87 29.82 | MW136RA2403F01 
QV @4.6A 2 271-2417-ND 46.83. 41.42 39.26 | MW160KA0903F01 
12V@3.5A 42 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66x37) | 271-2418-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA1203F01 
24V @ 2A 48 271-2419-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA2403F01 
SV @ 12A 60 5.08 x 3.05 x 1.62 271-2393-ND 744.08 128.33 123.82 | MW116MAQ551FO1 
2 | 24V@3.75A 90 (129.03 x 77.47 x 41.15) 271-2395-ND 140.42 122.77 118.46 | MW116MA2403F01 
5V @ 3A 15 271-2421-ND 28.71 25.52 23.93 | MWT72KA0503F01 
9V @ 2A 18 271-2423-ND 28.71 2552 23.93 | MW172KA0903F01 
12V@15A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95 x 54x32) [574 5495.ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KA1203F01 
24V @ 0.75A 24 271-2427-ND 28.71 2552 23.93 | MW172KA2403F01 
12V@9.17A 110 271-2595-ND NEW! 154.12 126.47 118.56 | MW155RA1251F01 
24V @ 5A 120 6.6x3.2x16 (167%82%40) | 574-9596-ND NEW! 154.12 126.47 118.56_| MW155RA2451F01 
5V @ 2A 271-2396-ND 26.38 23.01 20.98 | MW117RA0503B01 
: QV @141A 10 3.33 x 1.83 x 1.25 (85 47x32) | 9749398-ND 26.38 23.01 20.98 _| MW117RA0903B01 
t With Shaver C8 Style Plug (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= fa . odes 
wowewsssereewen =cowoor * EXternal Power Supplies (cont, cee 
Total Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ault 
Fig. Output Power (W) LxWxH Part No. 1 10 25 Part No. 
72V@ 0.85A 10.2 271-2400-ND 26.38 23.01 20.98 | MW117RA1203B01 
24V@ 0.450 108 3.33 x 1.88 x 1.25 (85 x 47x32) | 574-9409-ND 26.38 23.01 __20.98 | MW117RA2403B01 
3 5V @ 4A 20 271-2406-ND 35.34 30.32 27.90 | MWT28RA0503B01 
12V@2.5A 30 3.74x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2410-ND 35.34 30.32 -—«-27.90 | MW128RA1203B01 
24V @ 1.33A 32 271-2412-ND 35.34 _30.32_-27.90_| MW128RA2403B01 
12V @ 10A 271-2404-ND 147.92 129.32 124.79 | MW122RA1251F01 
5 | oave@sa 120 9.0% 2.92.0 (229x74x51) | 574-9405-ND 14218 124.31 119.95 | Mw122RA2403F01 
NEW! Medical Grade EISA Compliant NEW! 
BV OA 20 271-2613-ND 37.19 31.01 29.37 | MWI73KBO503FOI 
QV @ 3A 27 271-2614-ND 37.19 31.91 29.37 | MW173KB0903F01 
12V@2.5A 30 3.74 x 2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 574 5675-ND 37.19 31.91 29.37 | MW173KB1203F01 
1 | 24V@1.338 31.9 271-2616-ND 37.49 31.91 29.37 | MW173KB2403F01 
SV @4A 20 271-2617-ND 36.77 31.55 29.03 | MW173KB0503B01 
QV @ 3A 27 271-2618-ND 36.77 31.55 29.03 | MW173KB0903B01 
12V@25A 30 3.74 x 2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 574.5679.ND 36.77 31.55 29.03 | MW173KB1203B01 
24 @ 1.33A 31.9 271-2620-ND 36.77 31.55 29.03 | MW173KB2403B01 
TV @ 5A 60 271-2621-ND 58.35 55.43 52.52 | MW174KB1203F01 
2 | swve27a 64.8 4.2x2.6x1.46 (107x 66x37) |574-0692-ND 58.35 55.43 52.52 | MW174KB2403F01 
5V @ 2A 10 271-2597-ND 23.69 19.44 18.23 | MW170KB0503F01 
QV @1.5A 13.5 271-2598-ND 23.69 19.44 18.23 | MW170KB0903F01 
12V@ 1.24 144 3.31.81 x 1.26 (84x 46x32) |574.9599-ND 23.69 19.44 18.23 | MW170KB1203F01 
24V @ 63A 1541 271-2600-ND 23.69 19.44 _ 18.23 | MW170KB2403F01 
5V@ 2A 10 271-2601-ND 25.71 21.10 19.78 | MW170KB0503B01 
QV @1.5A 13.5 271-2602-ND 25.71 21.10 19.78 | MW170KB0903B01 
12V.@ 1.24 144 3.31.81 x 1.26 (84x 46x32) |o74.9603-ND 25.71 21.10 19.78 | MW170KB1203B01 
4 | 2V@.63A 1541 271-2604-ND 2571 21.10 _ 19.78 | MW170KB2403B01 
5V@3A 15 271-2605-ND 26.68 21.89 20.52 | MW172KB0503F01 
QV @ 2A 18 271-2606-ND 26.68 21.89 +—-20.52 | MW172KB0903F01 
ha NEWT 12V@15A 18 3.31.81 x 1.26 (84x 46x32) 974 5607-ND 2668 21.89 2052 | MW172KB1203601 
9- : 24V @ 75A 18 271-2608-ND 26.68 21.89 _20.52_| MW172KB2403F01 
5V@ 3A 15 271-2609-ND 27.38 23.87 21.77 | MW172KB0503B01 
QV @ 2A 18 271-2610-ND 2738 23.87 ~—-21.77_ | MW172KB0903B01 
12V.@1.5A 18 3.31.81 x 1.26 (84x 46x32) fo74.5611-ND 2738 © 23.87 21.7 | MW172KB1203B01 
24 @ 75A 18 271-2612-ND 27:38 23.87 21.77 | MW172KB2403B01 
Power Over Ethernet (PoE) 
4BV @ 055A 271-2476-ND 29.41 26.15 24.51 | PWISOKB4S00r01 
48V @ 0.35A 15.4 | 4.25 x2.62.x 1.52 (107.9 x 66.5% 38.6) |574 o47o.NDE 29.41 2615 2451 | PW180KB4800NO1 
48V @ 0.4A 271-2476-ND 23.58 20.23 18.62 | PW180KA4800F01 
5 | 48V@0.4 20 3.98 x 2.40 x 1.35 (101 x 61.5% 34.2) [574 o477.NDE 23,58 2023 1862 | PW180KA4800NO1 
48V @ 0.35A 7 271-2561-ND 56.06 53.26 50.46 | PW182RB4800F01 
48V @ 0.40A tg | 5:24x2.13x1.42 (133.0 x 54.0x 36.0) | 974 9560-ND 36.13 34.89 _34.22 | PWig2RA4sooFO1 
48V @ 0.625A 30 271-2563-ND 53.37 50.71 48.04 | PW183RB4800F01 
48V @ 0.67A 32__ | 924x213 x 1.42 (133.0 x54.0x 36.0) | 574 5569.ND 58.10 56.74 54.68 | PW183RA4800F01 
5V @ 2A 10 271-2625-ND NEW! 48.79 47.33 46.36 | LS15RB0501J04 
7 | 12v@094 10.8 3x2.1x1 (76.2x 53.34% 25.4) | 271-2626-ND NEI 48.79 4733 46.36 | LS15RB1201J04 
24V @ A75A 114 271-2627-ND NE! 48.79 4733 46.36 _| LS15RB2401J04 
— 25 - 2.4 mm Adaptor 271-2628-ND NEW! 3.56 3.01 2.75 | 6872340FG 
Universal Configurable Input 
BV @ 2A 10 271-2461-ND 22.15 19.01 17.84 | PWI70KA0503601 
QV @1.5A 13.5 271-2462-ND 22.45 19.01 17.84 | PW170KA0903B01 
12V.@ 1.25A 15 3.06 x 1.81 x 1.30 (77.7 x46x 33) |271-2463-ND 22.45 19.01 17.84 | PW170KA1203B01 
24V @ 0.63A 15.12 271-2464-ND 2245 19.01 17.84 | PW170KA2403B01 
4 | 48V@031A 14.88 271-2465-ND 22.45 19.01 __17.84 | PW170KA4803B01 
SV @ 3A 15 271-2420-ND 28.08 24.96 23.40 | MW172KA0503B01 
QV @ 2A 18 271-242-ND 28.08 © 24.96 23.40 | MW172KA0903B01 
12V@1.5A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 574 5494-ND 28.08 © 24.96 23.40 | MW172KA1203B01 
24V@ 0.75A 18 271-2426-ND 28.08 24.96 23.40 | MW172KA2403B01 
Interchangeable Blade Kit for 8 Interchangeable Blade Kit for PW170 and MW172 Wall Plug Series 271-2392-ND 5.76 4.87 4.43 | KT1027K 


PW170 and MW172 Wall Plug Series (Optional) 


Medical Global Switchers 


Features: ¢ Wide range input (85-264V) * Approval to IEC601-1, UL2601 and CSA 
601.1 (GNT30 Series approved to EN60601-1) * Conducted Emissions to FCC 
and VDC Class B *2-Year Warranty » Models from 28-225W Input Protection: 
Internal AC fuse provided on all units. This fuse only blows if a catastrophic failure 
occurs in the unit — it does not blow on overload or short circuit. AC input protected 
against line transients by metal oxide varistors on all medical units. Output Noise 
and Ripple: 0.5% RMS, 1% Pk-Pk maximum on all outputs (2OMHz bandwidth 
on GSM11 and GSM28 series) Temperature Coefficient: 0.03%/°C typical for all 
outputs 

General Specifications: * AC Input: 85-264VAC, 47-63Hz single phase * Safety 
Specifications: All medical models are approved to UL544/UL2601, IEC601-1, 
CSA234L3, VDE0750 and CEQLVD » Overload Protection: Fully protected against 
short circuit and output overload. Short circuit protection is cycling type on Outputs 


Single Output Medical 


t With Shaver C8 Style Plug 


#1 and #2; fold back type on Outputs #3 and #4. Recovery after fault is automatic. 
* Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full rated load * Minimum Load: Single 
output units require no minimum load except for GSM28 (GSM28 = +5%). Multiple 
output units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7A, GPM80 = 1A * EMI Compliance: All 
models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 
Class B, VDE0871 Class B (FCC Class B, CISPR 11 Class B and EN5522 Class 
B for GSM28 Series) * Voltage Adjustment: Outputs adjustable +5% minimum 
via built-in potentiometer (Factory set for GSM11 and GSM28 Series) * Remote 
Sense: Provided as a standard feature on the +5V output of the GPM130 and on all 
single output units, GLD150, GLM65, GPFM250 single and primary output GPM130 
* Reverse Voltage Protection: All outputs protected against inadvertent application 
of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reversed output * GNT30 
series is a small footprint 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Current | Current | Min. Inch (mm) Housing | Housing Signal Signal Fan Fan Digi-Key Price Each Condor 
Watts | Voltage (A) (B) Load LxWxH Input Output | Contacts | Housing | Contacts | Outlet Contacts | Part No. u 10 25 Part No 
GSM Series 
3.3 2.2A _ _ 271-2240-ND@ 33.49 31.82 30.15 GSM11-3AAG 
51 2.2A _ — 271-2241-ND® 33.49 31.82 30.15 GSM11-5AAG 
12 .92A — _ 2.00 x 2.28 x .56 271-2242-ND@ 31.90 30.31 28.72 GSM11-12AAG 
15 723A — | = J (60.80x 57.91 x 14.22) |WM18874 | WiM18873 | WM17406 271-2243-ND@ 3349 31.82 30.15 | GSM11-15AAG 
24 AGA _ _ 271-2244-ND@ 33.49 31.82 30.15 GSM11-24AAG 
28 .39A _ _— 271-2245-ND® 33.49 31.82 30.15 GSM11-28AAG 
5.1 5.5A _ 45% 271-2367-ND@ 59.63 56.65 53.67 GSM28-5G 
12 2.3A _ 45% 2.59 x 4.00 x .92 271-1122-ND 59.64 56.67 53.70 GSM28-12 
28 12 238 — | #5% | (65.79 x 101.60 x 23.37) | WM2125 | WM2124 | WM17403 271-2365-ND@ 5963 56.65 53.67 | GSM28-12G 
24 1.2A _ 45% 271-2366-ND® 59.63 56.65 53.67 GSM28-24G 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm x 38.86mm) 271-1128-ND 18.76 _ _ 08-30466-0028 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm x 38.86mm) 271-2291-ND® 18.76 - _ 08-30466-0028G 
GNT30 Series 
12 2.5A _ _ 271-2330-ND@ 61.65 60.42 59.21 GNT30-12G 
15 2.0A _ _— 271-2331-ND@ 61.65 60.42 59.21 GNT30-15G 
30 24 1.25A => _ 1.97 x 3.15 x .98 a3io1s | A3t019 A9982 271-2233-ND 61.65 60.42 59.21 GNT30-24 
24 1.25A _ _ (50.04 x 80.01 x 24.89) (Tool) 271-2332-ND@ 61.65 60.42 59.21 GNT30-24G 
28 1.07A _ _— 271-2333-ND® 59.28 58.09 56.93 GNT30-28G 
48 0.625A _— — 271-2334-ND@ 59.28 58.09 56.93 GNT30-48G 
@ RoHS Compliant * 26cim moving air required + Convection/Air Flow (Continued) 
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unaemveevey Medical Global Switchers 


a 
sowse scmevanaae “CONDOR |i Single Output Medical (Cont.) 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Current |Current | Min. Inch (mm) Housing | Housing Signal Signal Fan Fan Digi-Key Price Each Condor 
Watts | Voltage (A) (B) Load LxWxH Input Output | Contacts | Housing | Contacts | Outlet Contacts | Part No. 1 10 25 Part No. 
GPM41 Series 
54 6.0A — | 0.15 4.00 x 2.00 x 1.50 271-2227-ND 68.80 65.36 61.92 | GPM41-5 
Ma) tp 3.3A — | 0.03 | (101.60 x 50.80 x 38.10) | 419950 | A19952 | A1ss93cT 271-2228-ND 68.80 65.36 «61.92 | GPMdt1-12 
GPM Series 
15 2.7A = = 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1020-ND 85.85 61.57 77.28 | GPM40-15 
40 | 94 |a7a(2tpky) — | — | (76.2x127x32.51) | WM2123 | WM2104) WM17403 971-1021-ND 8585 81.57 «77.28 +| GPM40-24 
; 7.00 x 4.25 x 1.86 
B0/110*] 24 3.48 = — | 7730 107.95 x47.24)| WM2103 | WM2t05 | wit7403 271-1029-ND 157.40 149.53 141.67 | GPM80-24 
GLM Series 
5A 8A = = 271-2198-ND 7056 68.90 66.40 | GLMS0-5 
12 4.28 = — 271-2192-ND 6719 65.61 63.23 | GLMS0-12 
50 15 3.38 _ _ 4.25x2.50x1.25 | aigg51 | Atg954 | A19990 271-2193-ND 7056 68.90 66.40 | GLMS0-15 
24 241A es — | (107.95 x 63.50 x 31.75) 271-2194-ND 7056 68.90 6640 | GLMS0-24 
28 1.8A = = 271-2195-ND 7056 68.90 66.40 | GLM50-28 
12 5.5A = =e 271-2159-ND 8485 80.62 7637 | GLM65-12 
15 43A = = 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2160-ND 8485 80.62. © 76.37 ‘| GLM65-15 
85 | ng 27A — | — | (27.00% 76.20x 25.40) | 419951 | 419954 | A19990 271-2161-ND 84.85 80.62 +—« 76.37 :+| GLM65-24 
28 2.38 = = 271-2162-ND 8485 80.62 += 76.37 ‘| GLM65-28 
GLM75 Series — RoHS Compliant 
12 6.3A oA | — 271-2535-ND 9438 89.67 84.95 | GLM75-12G 
15 5A 73A | — 3.4x5.75 x 1.56 271-2536-ND 9438 89.67 84.95 | GLM75-156 
| oa 31a | 46a | — | (86.36x 146.05 x 39.62) | 419959 | A19957 | A19990 271-2537-ND 9438 89.67 84.95 | GLM75-24G 
28 2.78 4A = 271-2538-ND 94.38 89.67 84.95 | GLM75-286 
GNT60 Series — RoHS Compliant 
12 4.20 = = Kovsaeuel 271-2374-ND 51.69 50.15 4911 | GNT60-12G 
60 15 4.0A = — | co16o%s0.00.24.6a) | 419950 | A1g952 | A31396 271-2375-ND 54.27 52.66 51.57 | GNT60-15G 
24 248 = 2. | Men ; 64) 271-2376-ND 5427 5266 51.57 | GNT60-24G 
GNT200 Series — RoHS Compliant 
12 125A | 167A | — 271-2545-ND 143.70 13540 132.60 | GNT212G 
15 10.0A | 133A | — Sven oe 271-2546-ND 143.70 135.40 132.60 | GNT215G 
200 | 24 6.3A BSA fg eave z=) | WM2t01 | WM2104 |wM276ocT|wntee78 |wMt7406| A19490 | A19520 | 271-2547-ND 143.70 135.40 132.60 | GNT224G 
36 3.98 56a | —_ | (76.20x127.00x31.75) 271-2548-ND 143.70 135.40 132.60 | GNT236G 
48 2.98 42h | — 271-2549-ND 143.70 135.40 132.60 | GNT248G 
GPFM Series 
54 12A = = 271-2158-ND 126.25 119.93 113.64 | GPFM115- 
12 6.7A = = 271-2153-ND 126.25 119.93 113.64 | GPFM115-12 
15 5.3A = = 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2154-ND 120.24 114.22 108.23 | GPFM115-15 
15 | 94 3.3A — | — | (193:35x 83.82x38.10) | 419953 | A19956 | A19990 | A19492 | A19520 | — — | 974-2155-ND 12024 114.22 10823 | GPFM115-24 
28 2.98 = — 271-2156-ND 126.25 119.93 113.64 | GPFM115-28 
48 17A = = 271-2157-ND 126.25 119.93 113.64 | GPFM115-48 
2 2A aa = 271-2147-ND 311.93 296.35 280.75 | GPFM250-12 
15 17A a _ inp venus 271-2148-ND 311.93 296.35 280.75 | GPFM250-15 
250 | 24 1A = = p00 x-:00'x-1: A19953 | A19956 | 19990 271-2149-ND 297.08 282.24 267.39 | GPFM250-24 
28 9.5A — — | (203.20 x 127.00 x 44.45) 271-2150-ND 311.93 296.35 280.75 | GPFM250-28 
48 | 5.2/6.1At | — = 271-2151-ND 311.93 296.35 280.75 | GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00" x 5.00" x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97mm) 271-2299-ND® 31.21 = — | 09-250CFG 
GLD Series 
12 10.8A = a 271-2172-ND 241.87 22977 217.69 | GLD150-12 
12 10.8A a a Honea corto 271-2327-ND@ 241.87 22977 ~—-217.69_ | GLD150-126 
150 | 15 8.7A ae — | a77 a0 cit4.3043.18)|/M18436 | wwis703 | wms959 | A1g4e4 | Ato4so | — — — | 271-2173-ND 241.87 22977 217.69 | GLD150-15 
15 8.7A = — | (ler ; 18) 271-2328-ND@ 241.87 22977 +~—-217.69_ | GLD150-15G 
24 5.74 = = 271-2329-ND® 230.35 218.83 207.32 | GLD150-24G 
GPMP Series 
13.26 x 4.85 x 2.48 
600 | 24 25h = — | ¢g36gt x 12319 x 63.0) 271-2236-ND 615.68 568.89 549.12 | GPMP600-24 
11.18 x 4.85 x 2.48 
900 | 24 37.58 = = | ossiag s155 19% 65.0) 271-2550-ND® 676.00 63691 623.73 | GPMP900-24G 
NEW! GEMG600 — RoHS Compliant NEW! 
600 | 24 25A = = 11.81x5x2.79 271-2623-ND 254.94 24219 229.45 | GEMG600-24G 
48 12.58 (30.0 x 12.7 x 7.09) 271-2624-ND 229.44 217.97 206.50 | GEM600-48G 


Multiple Output Medical 


Total Power Output Output Output Output Dimensions Inch (mm) Mating Connectors Digi-Key Price Each Condor 
Watts il 2 3 4 LxWxH Housing Input | Housing Output | Contacts | Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
GPM Series 
OV@4OA | 12V@2.0A pk) | -12V@04A = 3.00x5.00x 1.28 271-1039-ND 85.85. 81.57 77.28 72.97 |GPM40A 
a0 15V@40A | +15V@20A(3pk) | -15V@O4A = (76.20 x 127.00 x 32.51) | WM2t23 w2104 | WM17403 | 574-4040-ND 85.85 8157 7728 72.97 |GPM40B 
GLM50 Series 
5.05V@4A]  +12V@25A “12V @ 0.28 = Aba Be0xA D5 271-2199-ND 70.56 68.90 66.40 62.64 |GLMS0A 
50 HAV@4A | H15V@25A -15V @ 0.24 _ dian Seatat aa || BiS08E aigos4 | atg990 | 271-2200-ND 70.56 68.90 66.40 62.64 |GLMS0B 
1AV@4a | 424V@15A 12V @ 0.24 = (107.95 x 63.50 x 31.75) 271-2201-ND 70.56 68.90 66.40 _62.64 |GLMSOD 
GPM Series 
Y5V@EOA | 112V@3.0A Gpk) | +12V@10A | -12V@10A 271-2353-ND® 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPMS5AG 
+5V@60A | +12V@3.0A(5pk) | -5V@1.0A | -12V@1.0A 271-2354-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55BG 
i 45V@60A | H15V@3.0A(5pk) | -SV@1LOA | -15V@10A | 6:90x3.94x168 | watt74o2 | wwa74o3 | 271-2355-NDe 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55CG 
45V@60A | 424V@1.5A (2k) | +12V@1.0A | -12V@1.0A | (160.02 x 100.08 x 42.67) 271-2356-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55DG 
45V@60A | 424V@1.5A (2k) | +15V@10A | -15V@10A 271-2357-ND@ 109.02 10357 9812 92.67 |GPMS5EG 
412V @5.80A = _ = 271-2352-ND¢@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55-126 
+5V@ 12.0A | +12V@3.0A (pk) | -12V@10A | +12V@10A 271-1046-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |GPM80A 
« |45V@120A | +12V@3.0A pk) | -15V@1.0A | 15V@1.0A | 7.00x4.25x 1.86 271-1048-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |@PM80c 
80/110" | \5v@12.0A | +24V@2.0A (4pk) | -15V@1.0A | 415V@10A | (177.80 x 107.95 x47.24) | M2103 wm1910 | WM17403 | 974-4050-ND 15740 149.53 141.67 133.79 |@PM80E 
+5V@ 12.0A | +24V @3.5A (4.5pk) | -12V@1.0A | +12V@20A 271-1051-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |@PM80P 
GLM75 Series — RoHS Compliant 
5.V@80A | 12V@25A 2V@1A_ | 12V@25A 3.4x5.75x 1.56 
OV GAOAl |v Oak AOV@IA | 1V@R0A | (96.36% 14606 x90.62) | 419953 aze761 | a31398CT | 271-2539-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75AG 
5.1V@8.0A | 12V@2.5A 5V@IA | 15V@2.5A 3.4x5.75x 1.56 
PN eINONl VG a0R “EV@ IA | 1V@0A, | (9636x146 06 x90.62) | 419953 28761 | a31398CT | 271-2540-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75CG 
» [S1V@BOA | 24V@25A 2V@IA | 12V@2.5A 3.4x5.75x 1.56 
TI | Poainnl Save REA TOV@IA | 1V@ROA | (863614606 x90,62) | 419953 aze761 | a31398CT | 271-2541-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75DG 
3.1V@8.0A | 24V@2.5A SV@ IA} 15V@2.5A 3.4x5.75x 1.56 
PN OnOMl DAVE DER TEV@IA | 1EV@30A | (86.36 rt46-06x30,62) | 419953 aze761 | ast398cT | 271-2542-ND 96.60 96.60 86.95 82.10 |GLM75EG 
5.1V@8.0A | 24V@4.0A A@IA | 12V@2.5A 3.4.x 5.75 x 1.56 
Pein oe AR AOV@IA | V@SOA | (Bx xi46-06x30.62) | 419983 a2e761 | a31398CT | 271-2544-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75PG 


RoHS Compliant * 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2411 


Powes minarTAanias 


Linear Medical Power Supplies 
World Class Medical Linears 


of the following 


A 


CONDOR Avr 


Features: * 19 Models (single, dual and triple output) * Approved to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 *3 power levels (5 to 92 watts) 
* Medical leakage current does not exceed 10yA * 8-Hour burn-in with cycling * Full 3-year warranty 


World Wide AC Input Ranges: * AC Input: 110/120/220/240VAC, 47-63Hz * OVP on all 5V outputs * Meets EMI per FCC/VDE B 


Si ngle Output Industry Standard Packaging: * Hermetically sealed power transistors and ICs * MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 
Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 48.83 47.38 46.40 46.16 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB5-3-OV-A 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB12-1.7-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 75.13 72.88 71.38 67.62 MC24-2.4-A 
24V @4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 116.45 112.96 110.62 104.80 MD24-4.8-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
dl vs 3 Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V@1.0/0.8A —12/15V @1.0/0.8A = 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 66.37 64.37 63.04 59.65 MAA15-0.8-A 
+15/15V@3.4/3.0A -15/15V @3.4/3.0A = 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) 271-1014-ND 127.71 123.90 121.35 114.95 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V @1.0/0.8A —12/15V @ 1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 110.20 106.88 104.69 99.18 MBAA4OW-A 


Linear Power Supplies 


FEATURES: * Worldwide AC input ranges and safety standards » Industry standard 
packages * UL/CSA TUV/IEC approved - 68 models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 
L3; TUV certified to IEC950 » Capacitors have highest CV and ripple current ratings 
« MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D (most units) All electrolytic caps 
rated at 105°C * Transformer insulation meets Class F (155°C) » Exceed FCC and 
CISPR22 Class B conducted emissions * CE marked to LVD 


GENERAL SPECIFICATIONS: « 


AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: 


+12%, -11%; 47 ~ 63Hz. Tolerance for 230VAC operation is +15%, -10%. Derate 
output current 10% for 50Hz operation 


International+ Series Single Output 


© DC Output: Adjustment range +5% minimum except HA series 
¢ Line Regulation: +0.05% for a 10% change »* Load Regulation: +0.05% for 
a 50% load change » Output Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, peak to peak 
maximum. All “3-terminal regulator” outputs: 3mV +0.2% peak to peak maximum 
¢ Transient Response: <50 microseconds for 50% load change « Short Circuit 
Protection: Automatic current limit/foldback * Overvoltage Protection: Built-in on 
all 5V models, set at 6.2V +0.4V. Other models use optional over voltage protection 
© Stability: +0.05% for 24 hours after warmup * Temperature Rating: 0°C ~ 50°C 
full rated, derated linearly to 40% at 70°C » Temperature Coefficient: +0.01%/°C 
maximum « Logic Inhibit and Current-Share: F Models 


Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2248-ND® 39.82 36.38 35.68 33.92 32.18 HA5-1.5-OV-A+G 
5V@3A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2253-ND® 42.47 41.21 40.39 38.38 36.47 HB5-3-OV-A+G 
5V@6A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2258-ND® 68.76 66.74 64.18 60.82 57.42 HC5-6-OV-A+G 
5V@9A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2269-ND® 93.80 91.02 87.96 83.34 78.71 HN5-9-OV-A+G 
5V@12A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2262-ND® 105.12 101.98 99.87 94.61 89.35 HD5-12-OV-A+G 
5V@18A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.85) 10 (4.54) 271-2047-ND* 155.54 151.07 148.09 139.50 131.14 HE5-18-OV-A+ 
12V@3.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2254-ND@ 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC12-3.4-A+G 
12V@5.1A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2267-ND® 87.55 84.97 82.03 77.72 73.39 HN12-5.1-A+G 
12V@10.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2263-ND* 137.00 132.93 130.22 123.43 115.43 HE12-10.2-A+G 
15V@0.9A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2246-ND® 37.66 36.38 35.68 33.92 32.18 HA15-0.9-A+G 
15V@3A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2255-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC15-3-A+G 
15V@6A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2259-ND® 100.08 97.11 93.92 90.20 84.04 HD15-6-A+G 
15V@9A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2264-ND@* 130.47 126.60 124.01 117.55 109.93 HE15-9-A+G 
24V@0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2247-ND® 39.82 36.38 35.68 33.92 32.18 HA24-0.5-A+G 
24V@1.2A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2250-ND® 42.47 41.21 40.39 38.38 36.47 HB24-1.2-A+G 
24V@2.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2256-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC24-2.4-A+G 
24V@3.6A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2268-ND® 87.55 84.97 82.03 77.72 73.39 HN24-3.6-A+G 
24V@4.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2260-ND® 100.08 97.11 93.92 90.20 84.04 HD24-4.8-A+G 
24V@7.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2265-ND® 137.00 132.93 130.22 123.43 115.43 HE24-7.2-A+G 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2270-ND® 212.08 206.27 200.09 196.09 184.33 F24-12-A+G 
28V@1A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2251-ND® 42.47 41.21 40.39 38.38 36.47 HB28-1-A+G 
28V @2A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2257-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC28-2-A+G 
28V @4A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2261-ND® 100.11 97.11 93.92 90.20 84.04 HD28-4-A+G 
48V@0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2252-ND® 48.58 47.13 46.19 43.43 41.27 HB48-0.5-A+G 
48V @6A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2271-ND@* 229.41 222.55 215.88 211.57 198.88 F48-6-A+G 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
ul re Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2275-ND® 62.85 59.47 58.24 55.18 HAAS-1.5-OV-A+G, 
5V@2A QV ~ 15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2276-ND® 62.51 59.39 58.24 55.18 HAA512-A+G 
5V@3A QV ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2282-ND@ 75.08 72.82 71.32 67.58 HBB512-A+G 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2286-ND@* 118.86 115.32 111.76 105.89 HCC512-A+G 
12V@0.4A -12V@0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2277-ND® 46.48 45.40 43.36 41.10 HAD12-0.4-A+G 
15V@0.4A -15V @0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2278-ND® 46.48 45.40 43.36 41.10 HAD15-0.4-A+G 
15V ~ 15V@1A/0.8A -15V ~ -15V@1A/0.8A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2273-ND® 53.78 52.18 51.10 48.40 HAA15-0.8-A+G. 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2280-ND® 68.80 66.75 65.36 61.93 HBB15-1.5-A+G 
12V ~ 15V@3.4A/3A -12V ~ -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2285-ND® 110.07 106.80 104.64 98.00 HCC15-3-A+G 
12V ~ 15V@5V -12V ~ -15V@5V 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2288-ND® 162.04 157.22 154.11 145.96 HDD15-5-A+G 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V @0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2274-ND® 52.53 50.97 49.91 47.29 HAA24-0.6-A+G. 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
5V@2A 12V ~ 15V@0.4/0.4A -12V ~ -15V@0.4/0.4A | 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2289-NDt 68.76 66.73 64.18 60.72 | HTAA-16W-A+G 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~-15V@1/0.8A | 10.25 x 4.00 x 2.50 (260.35 x 101.60 x 63.50) 5 (2.27) 271-2279-ND@t 95.06 92.24 89.15  84.48/HBAA4OW-A+G 
5V@6A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2283-NDt 112.58 109.25 107.01 100.59 |HCAA6OW-A+G 
5V@6A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~-15V@1.7/1.5A | 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 8 (3.63) 271-2284-NDt 129.93 126.21 121.16 115.11 |HCBB75W-A+G 
5V@6A 24V @3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2272-ND® 160.84 156.02 152.81 144.76 |CP379-A+G 
5V@12A 12V ~ 15V@3.4/3A -12V ~ -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 3.75 (381.0 x 123.95 x 95.25) 12 (5.44) 271-2287-ND@* 193.97 188.31 183.13 173.50 |HDCC150W-A+G 
@ ROHS Compliant * Requires fan cooling. t+ No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 


2412 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CSL vcsezx"""<" Switch Mode DC Power Supplies 


wowen aaecrmanrce “CONDOR ™™ — The standard version power supply for data processing and control applications. 


General Features: * Cost Effective Power Source *2 Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection Safety Specifications: * For safety ratings and certifications, please 
see data sheet for specified series General Specifications: * AC Input: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 85 ~ 264VAC, 
47 ~ 63Hz single phase; GNT 400 Series: 80 ~ 270VAC, 45 ~ 65Hz) * Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload * Temperature Rating: 
0°C ~ 50°C full rated output power and 0°C ~ 70°C for GNT 400 Series * EMI Compliance: All models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 
Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in compliance to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only * Reverse Voltage 
Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reverse output 


Min Dimensions Mating Connectors 
Watt-| Volt- Load |Current— Amps | | Peak LxWxH Housing | Housing Signal | Signal | Digi-Key Price Each Condor 
age age (A) A B (A) Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
GSC20 Series - Commercial Switcher — RoHS Compliant 
54 3.8 271-2362-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-5G 
12 A. 2.00 x 3.50 x 0.68 271-2358-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-12G 
20 15 - 1.4 - — | (60.80 x 88.90 x 17.27) | WM17405 | wM17405 | w17406] — — — | 271-2359-ND 52.41 49.79 47.17 44.55 | GSC20-15G 
24 0.85 : : ; 271-2360-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-24G 
28 07 271-2361-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-28G 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mm x 26.92mm) 271-2293-ND 17.03 _ _— — | 08-30466-020WG 
Single Output - GECA20 Series — RoHS Compliant 
5.1 4.0 271-2495-ND 19.20 15.65 14.40 13.92 | GECA20-5G 
12 1.67 3.5 x 2.00 x 0.85 271-2496-ND 19.20 15.65 14.40 13.92 | GECA20-12G 
20 15 — | 434 | — | (88.9x 50.80 x 21.59) | WM2101 | wM2102 | WM2302 | — — | 971-2497-ND 19.20 1565 1440 13.92 | GECA20-15G 
24 0.84 271-2498-ND 19.20 15.65 14.40 13.92 | GECA20-24G 
Triple Output - GSC25 Series — RoHS Compliant 
Sot) 0:28" |) "2-8 4.25 x 2.5 x .86 
25 12 - 1.5 - — | dors ie wm2123 | WM2104 | WM17403;  — — | 271-2363-ND 58.47 55.55 52.64 49.71 | GSC25AG 
ip = oo (107.95 x 63.50 x 21.84) 
5.1 0.25 | 2.5 joey oe eee 
25 24 - 1.0 - = tee a ee wm2123 | WM2104 | WM17403;  — — | 271-2364-ND 58.47 55.55 52.64 49.71 | GSC25DG 
a2 — Ae (107.95 x 63.50 x 21.84) 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-2290-ND 18.76 _ _— — | 08-30466-0025G 
Single Output - GECA40 Series — RoHS Compliant 
5 = 7 271-2499-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-5G 
12 - 3.3 271-2528-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-12G 
15 - 27 271-2529-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-15G 
24 — 17 3.00 x 5.00 x 1.25 271-2530-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-24G 
40 5 035 | 35 = = (76.2 x 127 x 31.75) | WM2101 | WM2104 | WM2302 | — — | 971-2531-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40AG 
5 0.35 | 3.5 271-2532-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40BG 
5 0.35 | 3.5 271-2533-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40DG 
3.3 0.4 4 271-2534-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40HG 
Single Output - GPC41 Series — RoHS Compliant 
a aA oe 8 : heb eaho uae 271-2338-ND 57.34 54.48 51.61 48.75 | GPC41-5G 
40 12 |003 | 33 = | | 01.60 Be 38.10) | 19950 | A19952 | A19990 _ — | 271-2336-ND 57.34 54.48 51.61 48.75 | GPC41-12G 
40 24 0.01 | 1.7 271-2337-ND 57.34 54.48 51.61 48.75 | GPC41-24G 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98” x 1.66” (84.33mm x 50.29mm x 42.16mm) 271-2294-ND 18.69 = = — | 08-30466-1041G 
Single Output - GPC40 Series — RoHS Compliant 
3.3 8 10 271-2554-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40-3.3G 
5 8 10 271-2555-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40-5G 
9 - 45 - 6 5.00 x 3.00 x 1.28 271-2556-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40-9G 
40 42 3.3 4.2 | (127.00 x 76.20 x 32,51) | A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 | 574.5551-ND 68.14 64.20 62.87 59.48 | GPC40-12G 
15 27 3.3 271-2552-ND 71.55 67.41 66.02 62.46 | GPC40-15G 
24 ited 24 271-2553-ND 71.55 67.41 66.02 62.46 | GPC40-24G 
Triple Output - GPC40 Series — RoHS Compliant 
a ea es : 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 1264 | — 2 - 3 Donate A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 | 271-2557-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40AG 
MDA — oa 0.7 | (127.00 x 76.20 x 32.51) 
Bete lige Es > 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 15§4 | — 2 - 3 pees A19951 | A19954 | A19991 - — | 271-2558-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40BG 
IBA — 4 0.7 | (127.00 x 76.20 x 32.51) 
a ee le 2 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 24ga | — 1 - 15 Pediaeenepety A19951 | A19954 | A19991 - — | 271-2559-ND 68.38 63.19 60.99 58.45 | GPC40DG 
HDA — 04 7 | (127.00 x 76.20 x 32.51) 
Single Output - GLC50 Series — RoHS Compliant 
3.3 8 rer 271-2307-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-3.3G 
5.4 8 ‘ oI. 271-2308-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-5G 
a 12 — | a2 — | = | (107.95 x 63.50 x 21.94) | WM2123 | WM2126 | WM17403 | — — | 274-2308-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-12G 
24 24 271-2306-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-24G 
Triple Output - GLC50 Series — RoHS Compliant 
#08) | 08 i 4.25 x2.5x 1.10 
50 12 0.8 25 - = lhaare reas wm2123 | WM2126 | wM17403|  — — | 271-2309-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50AG 
42 ne ae (107.95 x 63.50 x 27.94) 
ov | ee 4 4.25 x2.5x 1.10 
50 24 0.8 15 - - Hee oT wm2123 | wm2126 | wM17403)  — — | 271-2310-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50DG 
42 mes ne (107.95 x 63.50 x 27.94) 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-2292-ND 19.55 _ _— — | 08-30466-0050G 
GLC65 Series — RoHS Compliant 
5.4 1 271-2316-ND 80.54 76.52 72.50 68.47 | GLC65-5G 
12 55 271-2311-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-12G 
15 43 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2312-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-15G 
65 24 = 27 = — | (127.00 x 76.20 x 25.40) | 419951 | A19954 | A19990 = — | 271-2313-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-24G 
28 2.3 271-2314-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-28G 
48 1.35 271-2315-ND 80.54 76.52 72.50 68.47 | GLC65-48G 
5.0 7 
5.00 x 3.00 x 1.25 
65 ie - a - — | (427/00 x 76.20 x 31.75) | M2101 | WM2to4 | WM2313 - — | 271-2317-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC65AG 
ele |=ilas |= |< 5.00x3.00x1.25 | wai01 | wm2io4 | wm2313 | — — | 271-2318-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC6SDG 
ao o's (127.00 x 76.20 x 31.75) : : , : 
ee | a |— lias | — | — 5.00x3.001.25 | wai01 | wm2io4 | wm2313 | — — | 271-2319-ND 78.70 74.77 71.03 68.22 | GLC6SEG 
ae pe (127.00 x 76.20 x 31.75) : : : ? 
65 33 - 4 - - B00 x 3:00 1.25 wm2101 | wm2104 | wM2313 - — | 271-2320-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC65GG 
1D 3 (127.00 x 76.20 x 31.75) : : , : 
65 20 4 po Oe wm2101 | wm2104 | wm2313 271-2321-ND 78.70 74.77 71.03 68.22 | GLC65HG 
3 -_ pig _ — | (127.00 x 76.20 x 31.75) = = Na : : : i 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: »* Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. * I Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. + Output 3 is isolated. Can be connected as + or 
- output. +4 Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. § To maintain these regulation conditions, the 5.1V must be at least 1/4 of V2 and not greater than 5 times the V2 current A Requires 5.1V 
to be adjusted within +1% with at least a 0.4A load to maintain regulation on this output. RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to1) 2413 


CSL “"'s — switch Mode DC Power Supplies (con) 


rowan ssecrnanrcm “CONDOR Mut 
Min Dimensions Mating Connectors 
Watt-} Volt- Load |Current—Amps| | Peak LxWxH Housing | Housing Signal | Signal | Digi-Key Price Each Condor 
age age (A) A B (A) Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
5.11 13.7 19.6 19.6 5.75 x 3.40 x 1.56 271-2324-ND 78.91 74.97 71.03 67.50 | GLC75-5G 
75 12 _ 6.3 9.1 9.41 (146.05 - 86. 36 x 39. 70) WM2125 | WM2129 | WM17403 _ _ 271-2322-ND 75.15 71.40 67.64 64.40 | GLC75-12G 
24 3.1 4.6 4.6 ° . 271-2323-ND 75.15 71.40 67.64 64.40 | GLC75-24G 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90” x 3.75” x 1.98” (149.86mm x 95.25mm x 50.29mm) 271-2295-ND 18.92 = = — | 08-30466-2075G 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
§.1 1 8 10 12 
12 0.5 2.5 3 4 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 12 es 1 1 1.2 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2325-ND 80.77 76.74 72.70 68.65 | GLC75AG 
12* = 2.5 3 4 
5.11 1 8 10 12 
24 0.5 2.5 3 4 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 42 sae 1 1 4.2 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404 | WM17403 — _ 271-2326-ND 80.77 76.74 72.70 68.65 | GLC75DG 
12* _— 2.5 3 4 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
12 63 | 94 9.5 7.00 x 4.25 x 1.30 271-2203-ND 80.41 76.39 72.38 68.35 | GLC110-12 
110 12 _ 6.3 9.1 9.5 (177 80 x 107 95 x33 02) A19953 A28761 A19990 _ _ 271-2300-ND® 80.41 76.39 72.38 68.35 | GLC110-12G 
24 3.2 4.6 5 . . . 271-2303-ND® 80.41 76.39 72.38 68.35 | GLC110-24G 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
12 6.3 9.1 95. 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 42 = 25 3 pi (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 A28761 A19990 _ = 271-2301-ND 86.46 82.14 77.81 73.49 | GLC110-212G 
15 1 6.3 7.3 Ta 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 15 — 25 3 4 (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 A28761 A19990 = = 271-2302-ND 86.46 82.14 77.81 73.49 | GLC110-215G 
24 | 3.2 4.6 5 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 5 = 15 2 2.5 | (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 A28761 A19990 = = 271-2304-ND 86.46 82.14 77.81 73.49 | GLC110-524G 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30” x 4.50” x 2.10” (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) 271-2297-ND 18.92 _ _ — | 08-30466-2175G 
Single Output - GPFC110 Series 
5.1 12 20 271-2344-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-5G 
12 6.7 10 271-2339-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-12G 
15 5.3 8 6.3x3.75x 1.62 271-2176-ND 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-15 
110 15 = 5.3 = 8 (160 02 x 95 25 xa 15) A19953 A19957 A19990 = = 271-2340-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-15G 
24 3.4 5 . . : 271-2341-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-24G 
28 2.9 4.3 271-2342-ND® 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-28G 
48 1.7 2.5 271-2343-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-48G 
Cover for GPFC110 Series, 6.30” x 3.75” x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) 271-2296-ND® 18.92 _ = — | 08-30466-2110G 
GPFC125 Series ¢ 
5 9 16 
12 2A+V4 4 7 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 42+ |Current] 2.5 4 _— (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 _— _— 271-2345-ND® 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125AG 
-12 0.3 1 
5 9 16 
12 2A+V4 4 Fg 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 12¢ |Current} 2.5 4 = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2346-ND® 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125BG 
sa) 0.3 1 
5 9 16 
24 2A+V4 3 4.5 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 12+ |Current} 2.5 4 = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2347-ND® 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125DG 
“12 0.3 1 
5 9 16 
3.3 2A+V4 7 10 6.00 x 3.50 x 1.50 271-2218-ND 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125G 
125 | 404 |Current} 2.5 4 — | (452.40 x 88.90 x 38,10) | WM2125 | WM17404) WM17403) — | 971-2348-NDe 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125GG 
“12 0.3 1 
Cover for GPFC125 271-2220-ND 18.92 = = — | 08-30466-2125 
Single Output - GPFC160 Series — RoHS Compliant 
54 26 271-2351-ND 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-5G 
6.1 26 (177.80 x 114.30 x 42.93) 
160 12 = 11.7 = — 7.00 x 4.50 x 1.69 WM2125_ | WM17400 | WM17403 | WM2013 |WM2200 | 271-2349-ND 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-12G 
24 5.8 271-2350-ND 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-24G 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00” x 4.50” x 1.75” (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm) 271-2298-ND 31.21 _ = — | 09-160CFG 
Single Output - GNT 400 Series — RoHS Compliant 
Az 25 33.3 33.3 271-2483-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT412ABG 
12 25 33.3 33.3 271-2484-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT412CBEG 
12 25 33.3 33.3 271-2485-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT412ABTG 
24 12.5 16.7 16.7 271-2486-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT424ABG 
24 12.5 16.7 16.7 271-2487-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT424CBEG 
400 24 = 12.5 16.7 16.7 4.00 x 7.00 x 1.50 A24114 _ 19991 = x 271-2488-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT424ABTG 
28 10.7 14.3 14.3 | (101.60 x 177.80 x 38.1) 271-2489-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT428ABG 
28 10.7 14.3 14.3 271-2490-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT428CBEG 
28 10.7 14.3 14.3 271-2491-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT428ABTG 
48 6.3 8.4 8.4 271-2492-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT448ABG 
48 6.3 8.4 8.4 271-2493-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT448CBEG 
48 6.3 8.4 8.4 271-2494-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT448ABTG 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. « | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. + Output 3 is isolated. Can be connected as + or 
- output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. § To maintain these regulation conditions, the 5.1V must be at least 1/4 of V2 and not greater than 5 times the V2 current A Requires 5.1V 
to be adjusted within +1% with at least a 0.4A load to maintain regulation on this output. RoHS Compliant 


[Xa TOKO Power Supplies sw Series 


Features: 

* Very low profile and small size * Wide Variation: 7 type 94 part number * Worldwide Input Voltage: all 
type 85VAC ~ 264VAC (continued) »* High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output » Safety 
Standards: Designed to meet UL1950(D3) 


General Specifications: 


Input Volt. | Output | Output Dim. (mm) Digi-Key Price Each Toko 
« Frequency Range: 47 ~ 63Hz ¢ Inrush Current: 5V~15V = 30/60A; 30V~100V = 45/90A ¢ Ripple Voltage (Vac) Volt.(s) | Current HxDxW Part No. 1 50 Part No. 
(maximum): 5V ~ 12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: »* Overall Output Output Power — 30 Watts — Open Frame 
Regulation: 3% »* Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery * Dielectric Strength: 85-264 DAV 1.33A 97x 114x254 | TS9996-ND 67.34 58.36 | SW30-24F 


2.0KVAC for 1 minute applied between input/output * Insulation Resistance: 100m between output/frame 
and input/output, measured with a 500 VDC tester * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C * Operating 
Humidity: 30% ~ 85% RH » Weight: SW30: 250g; SW50: 400g; SW100: 600g 85-264 5V 20.0A 97x194x35__ | TS9864-ND 164.77 — | SW100-05¢ 


Output Power — 100 Watts — Enclosed Frame 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2414 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


el Isolated POL DC/DC Converter Bricks 
POWER PRODUCTS Industry Standard Sizes 


Features: * Remote On/Off * Over Current Protection (OCP) » Short Circuit Protection (SCP) * Under Voltage Lockout (UVLO) 
Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Remote On/Off: Active High or Low (See data sheet) 


Output | Output | Output | Input 

Brick | Mounting | Power | Voltage |Current | Voltage Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 

Size | Type (w) (v) (A)__| (vDC) c Part No. 1 10 25 | Part No. 

1/16 SMD 60 5 12 36 ~ 75 | 1.3 (33.02) -9 (22.86) 364 (9.24) | 507-1382-ND® 39.50 36.54 34.57 | SRSB-50T050G 

1/8 | Thru-Hole} 140 12 12 36 ~ 60 | 2.3 (58.42) | .896 (22.76) | .41 (10.41) | 507-1121-ND 42.70 39.50 37.37 | O7CR-12S12LG 

1/8 | Thru-Hole 85 3.3 25 36 ~ 75 | 2.3 (58.42) | .896 (22.76) | .395 (10.03) | 507-1392-ND® 53.50 49.49 46.82 | ORCY-85TO3LG 

, 1/8 Brick Thru-Hole Shown 
@ RoHS Compliant 


Dim. in inch (mm) 


Arrowhead Series Non-Isolated 
POL DC/DC Converters 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point 
adjustment with use of a resistor (See data sheet) 

Features: 

* Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) Note: All specifications are 
typical at 25°C, unless otherwise noted. 


Output Features / Options 
Output | Current Input Input Under Over- Tape and Reel 
Voltage Max. Voltage | Remote | Voltage Lock-| Voltage Pro- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bel 
Fig.| (VDC) | (Aout) | (VDC) | On/Off | out (UVLO) | tection (OVP)| Part No. 1 10 25 Part No. 200 Part No. 
Single Output Voltage 
1 1.8 12 3.0 ~ 5.5 x x = 507-1141-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = V7AH-12F1800 
2 1.8 12 3.0 ~ 5.5 x x = 507-1124-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = S7AH-12F1800 
‘l 2.5 12 3.6 ~ 5.5 xX x = 507-1142-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = V7AH-12F2500 
1 5.0 1.5 3.0 ~ 3.6 _ = x 507-1144-5-NDt 11.70 10.83 10.24 = _ V7AH-02C50B0 
il 5.0 1.5 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1379-5-ND@t 11.70 10.83 10.24 = = VRAH-02C50B0 
1 12 0.8 3.0 ~ 3.6 _ = x 507-1145-5-ND 12.50 11.57 10.94 = _ V7AH-01CX200 
1 15 0.6 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1146-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = V7AH-01CX500 
Adjustable Output Voltage 
1 | 0.9~3.3 8 45~5.5 x x = 507-1148-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = V7AH-08B1A00 
2 |0.9~3.3 8 45~5.5 x x = 507-1131-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1131-2-ND 2085.00 S7AH-08B1A0R 
2 |0.9~3.3 8 4.5~5.5 x x — 507-1377-1-ND@ 13.90 12.86 12.17 507-1377-2-ND@ 2085.00 SRAH-08B1A0R 
1 [0.9 ~ 3.63 2 10.8 ~ 13.2 x x _ 507-1149-5-ND 6.70 6.20 5.87 = = V7AH-02A1A00 
Wide Range Input Voltage 
2 1.2 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1133-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = S7AH-03H1200 
2 1.2 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1373-5-ND® 13.90 12.86 12.17 = = SRAH-03H1200 
2 2.5 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1374-5-ND® 13.90 12.86 12.17 = = SRAH-03H2500 
1 3.3 3 4.9 ~ 32 x x = 507-1380-5-ND® 13.90 12.86 12.17 = = VRAH-03H3300 
2 3.3 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1137-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1137-2-ND 2085.00 S7AH-03H330R 
2 3.3 3 4.9 ~ 32 x x _— 507-1375-1-ND@ 13.90 12.86 12.17 507-1375-2-ND@ 2085.00 SRAH-03H330R 
1 5 3 8 ~ 32 x x _ 507-1381-5-ND@ 13.90 12.86 12.17 = _— VRAH-03H5000 
2 5 3 8 ~ 32 x x = 507-1376-1-ND® 13.90 12.86 12.17 507-1376-2-ND® 2085.00 SRAH-03H500R 
@ RoHS Compliant t Burst/skip mode disabled 


Bobcat Series Non-lsolated POL DC/DC Converters 


Electrical Specifications: H 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point adjustment with use of a resistor (See data sheet) 
Features: 
¢ Input under voltage lockout (ULVO) * Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) * Output voltage sequencing — These modules include a 
sequencing feature that enables users to implement various types of output voltage sequencing in an application. This is accomplished via an additional << L 
sequencing pin. When the sequencing feature is not used, tie the SEQ pin to the input voltage. WR 
Note: All specifications are typical at 25°C, unless otherwise noted. 
Input Features / Options 
Output Output Output Voltage Over Temp. Dimensions 
Power Voltage Current Range Remote Protection Inch (mm) Price Each Bel 
Max.(W)| (VDC) | Max. (Aout)| (VDC) Sense (OTP) [E W H 1 10 25 Part No. 
15 0.75~5 3 8.3 ~ 14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1388-ND® 8.50 7.87 7.44 SRBA-03A1A0G 
30 0.75 ~5 6 4.5~14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1162-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06E2ALG 
30 0.75 ~5 6 4.5~14 = _ 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1378-ND® 11.70 10.83 10.24 SRBA-06E2ALG 
30 0.75~5 6 8.3~14 _ x 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1163-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06A2ALG 
33 0.75 ~ 5.5 6 8.3 ~ 14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1389-ND® 11.70 10.83 10.24 SRBA-06A2A0G 
50 0.75 ~5 10 8.3 ~ 14 Xx x 1.3 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8) 507-1390-ND@ 15.00 13.88 13.13 SRBC-10A2A0G 
80 0.75~5 16 8.3 ~ 14 Xx x 1.3 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8) 507-1391-ND@ 17.90 16.56 15.67 SRBC-16A2A0G 
@ RoHS Compliant 


Non-lsolated POL 
DC/DC Converters 


Features: * Over current and short circuit protection (OCP/SCP) * Remote 


on/off »* Power good signal (VRP1 and VRP2 series) 


* Auto-track 


sequencing (ORLB series) * Margin up/down controls (ORLB series) 
Specifications: * Operating temperature range: 0°C ~ 70°C * Output 
voltage trim (See data sheet) 


Features / Options 
Output Input Under Over 
Output Output | Current Input Voltage Voltage Dimensions 
Power | Voltage Max. Voltage Lockout Protection Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 
Fig. | Max.(W)| (VDC) | (Aout) (VDC) (UVLO) (OVP) E WwW H Part No. 1 10 25 Part No. 
1 50 59 ~ 5.1 10 4.5 ~ 13.8 xX = -65 (16.51) -41 (10.41) -32 (8.13) 507-1384-ND 9.50 8.79 8.32 VRAE-10E1A0G 
2 100 59 ~ 5.1 20 4.5 ~ 13.8 = x -51 (15.49) 1.45 (36.83) -4 (10.15) 507-1387-ND 19.70 18.23 17.24 VRP1-20E1A0G 
3 200 0.6~5 40 5 ~ 13.8 x Xx 1.1 (27.94) 1.45 (36.83) .377 (9.58) 507-1383-ND 35.70 33.03 31.24 VRP2-40E1A0G 
4 79 0.8 ~ 3.6 22 4.5~5.5 xX = 1.495 (37.97) .87 (22.1) 354 (9.00) 507-1385-ND 20.80 19.24 18.20 ORLB-22B1A0G 
5 20 0.8 ~ 3.3 6 4.5~5.5 xX = -87 (22.1) .495 (12.57) -354 (9.00) 507-1386-ND 14.80 13.69 12.95 ORLE-06B1A0G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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powey-one— DC/DC Converters 


Changing the Shape of Power 


NV Series: Low profile, single and dual output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. The 
product provides on-board conversion for a wide range of standard telecom and datacom input voltages to isolated low 
output voltages. Features: * Wide input range »* Wide output range * Operating temperature to 110°C * Extremely small 
footprint 

DSP1N5S Series: * Up to 1 watt unregulated output power Single in-line package » Four terminal operation » Efficiencies 
to 75% © 350kHz fixed frequency operation * 700V isolation * -25°C ~ 85°C operation 

RNS Series: Industry standard, 2” x 1” size, low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement and 
reflow soldering. Provides on-board conversion of a wide range of input voltages to isolated low output voltages without 
the need for any additional cooling. Features: * Synchronization function »* Low profile - 8.5mm height * Input/output 
isolation: 1500VDC * Wide input range * Output overcurrent protection * Output voltage trim adjust, positive or negative 
NDS Series: * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Remote shutdown (primary referenced) 
* Output voltage trim adjust, positive or negative * Small PCB footprint 

SISO3V Series: Thru-hole mount, low cost, non-isolated single output DC/DC converters. Provide point of load conversion 
of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 3A of output current. Remote ON/OFF and output 
trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical mounting option make these converters 
excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 

RDS Series: ¢ Low Profile SMT design + Input/output isolation: 1500Vdc * High current density * Operating temperature 
to 100°C * Output voltage trim adjust, positive, or negative * 8.5mm height 

RFS Series: Low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. The product 
provides on-board conversion of standard telecom and datacom input voltages to isolated low output voltages Features: 
* Low profile SMT design * Input/output isolation: 1500VDC »* Operating temperature to 100°C * Output voltage trim 


Fig. 2 
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Single, Dual and Triple Output 


adjust, positive or negative » Provides on-board conversion of standard telecom and datacom input voltages to isolated 
low output voltages 
SISO7V: Thru-hole mount, low-cost, non isolated single-output DC/DC converters. The products provide point of load 
conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 7A of output current. The converters 
also feature remote ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical 
mounting option make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 
DFAGUxxS Series: * Up to 6 watts of output power » Overcurrent protection » Efficiencies to 83% * Low input to output 
capacitance * 700V Isolation, input to output * Ultra-wide input range (3:1) 
DFC6U5S Series: + Ultra-wide 3.5 ~ 16 volt input range * Input filtered * 6 watts of output power * Efficiencies to 77% 
*700V Isolation * Low input to output capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 
DFC10E Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) » Efficiencies to 83% (lower for 
3.3V) * Low input to output capacitance » 700V Isolation (1544V for 48V converters) » Continuous overcurrent protection 
* Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) 
QBC Series: High density bus converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 to 75VDC to a 12V bus at 11A. 
Features: * Low profile - 11mm height * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection »* Output 
overvoltage protection * Remote Sense » Remote on/off (primary referenced), positive or negative logic 
QLS Series: Highly efficient, cost effective, low profile, single-output DC/DC converters in an industry standard, quarter- 
brick footprint. Applications: * Distributed power architectures * Telecommunications equipment * LAN/WAN » Data 
processing Features: * Low profile — 0.390” (9.9mm)  Input/output isolation: 1500VDC, basic insulation 

HS Series: * Low Profile - 12.7mm height * Negative logic * Output voltage trim adjust 
HHS : 7 9 : Dimensions Inches (mm) 
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2.-Input  4.—-Out 2.- Input 4.—Out . No Pin 4. Common 6. Trim 
. “Out 5. -Out 
Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1 Out(A) | Range | Part No. iu 10 25 50 Part No. Fig.| V Out 1 Out (A) | Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Single Output 3| 25 7.0 |45~5.5)179-2200-ND 27.00 24.00 22.00 21.00] siso7vD 
33 09 9~36 |179-2188-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 | NVSO.9CE-M6 3.3 7.0 | 45~5.5/179-2201-ND 27.00 24.00 22.00 _—21.00| SISO7VE 
33 0.9 9~36 | 179-2352-ND® 51.84 4752 43.20 38.88] NVSO.9CE-M6G 5 1 9~27 |179-1005-ND 92.66 88.87 85.07 _~—«281.91 | DFABU12S5 
1] 33 0.9 | 18-75 |179-2187-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 | NVSO.9EE-M6 9| 5 1 20~60 |179-1008-ND 9266 88.87 85.07 81.91 | DFAGU48S5 
5 0.7 | 18-75 |179-2189-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 | NVS0.7EG-M6 15 0.4 9~27 |179-1007-ND 92.66 ~—88.87__—°85.07 __ 81.91 | DFAGUI2S15 
5 0.7 | 18~75 |179-2351-ND@ 51.84 47.52 43.20 38.88 | NVSO.7EG-M6G 5 1.2 |35~16|179-1001-ND 76.00 73.04 69.77 67.40 | DFCGUSS5 
5 0415) 4.5~5.5)179-1068-ND = 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1NSS5 10) 52 1.2 | 35~16|179-1002-ND 7040 67.65 64.63 ~—«62.43| DFCBU5S5.2 
i 0.14 | 45~5.5 UgI0s NDR) 18.15 = 17.60 17.05 15.68) DSPINSS? 12 0.5 | 35~16|179-1003-ND__76.00__73.04__—-69.78 67.40 | DFC6USS12 
o| 2 0.08 |45~5.5/179-1070-ND 1815 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5S12 5 9 9-18 11794011-ND 90.43. 8854.86.33 84.43! DFCIOE1295 
: foe pee es ale ee ies he be eae tt 5 2 | 18-36 |179-1012-ND 90.43 88.54 + —86.33--84.43) DFC10E24S5 
5 065 | 45 ~ 5.5 TE ee ie ees sad 12 0.9 | 9-18 |179-1014-ND 90.43 88.54 ~—«86.33-—-84.43 | DFC10E12812 
17 0.06 |45~5.5/179-1073-ND 18.15 17.60 _17.05 _15.68 | DSP1N5S17 
33 151 18272 EESeOUCIIN ~G01s S624 1.00 45-77 | RNSOIEE-MG 11] 12 09 | 18-36 ]179-1016-ND 9043 88.54 86.33 84.43 | DFC10E24S12 
a | 354 30 6| 39-75 ROSIE cos 56.24 S100. 4577 | ANSOZE-Me 15 0.7 | 9~18 |179-1015-ND 90.43 ——88.54_—-86.33_—-84.43 | DFC10E12S15 
j 20 | 39-75 ROOM = 60155624 51.00 4577 | RNSo2zG-MB 15 07 | 18-36 /179-1017-ND 9043 88.54 86.33 84.43] DFC10E24S15 
25 3.0 | 36-75 |179-2192ND 51.00 46.00 4200  39.00/ NDSO3ZD-M6 7 2 | 36~72 (ROIEERD 90.43 88.54 86.83 84.43] DFCIOESRSS 
4] 33 3.0 | 36-75 |179-2191-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 | NDSO3ZE-M6 12 11.0 | 36~75 |) 179-2223-ND 52.80 51.70 50.60 49.50 | QBC11ZH-NT 
5 2.0 36 ~75 | 179-2190-ND 51.00 46.00 42.00 39.00] NDS02ZG-M6 15 30.0 36 ~75 | 179-2228-ND 117.70) 111.10 = 104.51 101.21 | QLS30ZA-NT 
12 3.0 |45-55/179-2197-ND 27.00 24.00 22.00 21.00| SISO3VY 12) 25 15.0 | 36~75 |179-2225-ND 84.00 74.55 + 69.30 -~—«64.06 | QLS15ZD-NT 
5) 15 3.0 |45~55|179-2193-ND 25.00 22.00 20.00 19.00] siSo3vA 5 12.0 | 36~75 |179-2224-ND 84.00 74.55 69.30 64.06 | QLS12ZG-NT 
25 3.0 |45~-55|179-2195-ND 25.00 22.00 20.00 19.00] siso3vD 5 20.0 | 36~75 |179-2227-ND 117.70 114.10 104.51 101.21 | QLS20ZG-NT 
3.3 3.0 |45~55|179-2196-ND 25.00 —«-22.00-—«20.00_~—«*19.00 | SISO3VE 15 50.0 | 36~75 |179-2234-ND 217.35 189.98 169.05 157.78 | QHSSOZA-NT 
5| 38 5.0 | 36~75 | 179-2206-ND 48.60 45.36» 41.04 37.80 | RDSOSZE-M6 43| 18 40.0 | 36~75 )179-2231-ND 135.00 118.00 105.00 98.00} QHS40ZB-NT 
5 4.0__| 36~75 |179-2204-ND_ 48.60 45.36__—41.04__37.80 | _RDS04ZG-M6 25 40.0 | 36~75 | 179-2232-ND 217.35 189.98 169.05 157.78 | QHS40ZD-NT 
7 | 25 6.0 | 36~75 |179-2202-ND 79.95 74.48 69.00 __—62.43 | RFSO6ZD-M6 33 40.0 | 36~75 |179-2233-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 | QHS40ZE-NT 
15 70 |45~55/179-2198-ND 27.00 24.00 22.00 21.00] SISO7VA 
8 @ RoHS Compliant §600mA Note: “N” in suffix of part number denotes 
18 70 4.5 ~ 5.5 | 179-2199-ND 27.00 24.00 22.00 21.00 | SISO7VB Negative Logic; “3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SN a 
POWEr-ONE Single, Dual and Triple Output (Cont.) 


Changing the Shope of Power 


DFA20ExxS Series: « Remote On/Off and Trim » Overcurrent protection and thermal shutdown * Efficiencies to 83% 
*700V Isolation up to 1544V on 48V converters * Power density up to 11 watts per cubic inch « Five-sided shielded case 
Extended range input (2:1) 

DGP12U5S Series: * Up to 12 watts output power » Five-sided shielded isolated copper case »* Ultra-wide 3.5 ~ 16 volt 
input range * Efficiencies to 82% * Fully isolated and filtered * 700V isolation * Remote On/Off and Trim 

DFC15U48S Series: » High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) Efficiencies to 83% 
(lower for 3.3V) * Low input to output capacitance » 700V Isolation (1544V for 48V converters) * Continuous overcurrent 
protection * 3.3V output available * Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) 

LES Series —- 15W Single Output: Up to 1500VDC isolation * Short circuit and over temperature protection * Six-sided 
shielding » Available with optional enable and voltage trim pins * Water washable »* Remote shutdown » 24V and 48V 
inputs * Industry standard package. * +10% minimum amperage output current * +10% voltage trim range 

IES Series - 13W ~ 20W Single Output: Ultra high efficiency * 1500V isolation * Output voltages of 5V and below and up 
to 20W output power * Remote shutdown * On board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage lock- 
out (UVLO) * 24V and 48V input * Output current 10% min. * Open frame package or 6-sided case * Water washable 

HAS Series — 20W ~ 30W Single Output: * Up to 30W of output power * +10% output volt. trim range * Remote shutdown 
«Advanced open frame technology * Water washable * UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 
conditions) * Case temperature operating range -40°C ~ 100°C 

HLS Series: * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection » Overtemperature protection * Remote on/ 
off (primary referenced), positve logic 

Q48T300xx Series: Through-hole mounted DC/DC converter. In telecommunications applications the Q Family 30A 
Converters provide thermal performance that far exceeds all quarter bricks and is comparable even to existing half-bricks 


QL48T30012 Series: * Delivers up to 30A * High efficiency: 81% at 30A, 83% at 15A *No minimum load required * No 
heatsink required 

$Q48T Series: SemiQ Family of DC/DC converters from di/dt provides a high efficiency single output in a size that is only 
60% of industry-standard quarter bricks, while preserving the same pinout and functionality. With a standard pinout and 
trim equations, the SQ48 Series converters are perfect drop-in replacements for existing quarter brick designs. 

Features: « Industry-standard quarter brick pinout * Extremely small footprint: 0.896” x 2.30” (2.06 in?) High efficiency — 
no heatsink required * No minimum load required 

HBS Series - 33W ~ 150W Single Output: * High efficiency * Open frame design * Water washable * Remote shutdown 
*+10% output voltage trim range *+10% minimum output current * Case temperature operating range -40°C ~ 100°C 
* UL 1950, CSA 22.2-950, EN60950 safety (consult factory for conditions) * Current can be drawn from any single output 
to its maximum rated value, or from both to a combined total of 15A 

HBC Series: * High efficiency up to 94% *Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Output 
overvoltage protection * Overtemperature protection 

QES Series - 66W Single Output: * Industry standard, quarter-brick package * Optional trim and enable » Case temper- 
ature operating range -40°C ~ 100°C » Wide range input voltage * Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology * Units are water-washable and compatible with commercial spray or immersion * 1500V isolation 

QBS Series - 120W Single Output: ¢ Quarter-brick footprint * High power density up to 120W * Open-frame packaging 
* 100°C baseplate operation * Outputs from 2.5V ~ 15V * 1500V isolation * Water washable « Positive or negative enable 
logic * Voltage trim range +10 * Switching frequency at 400kHz * UL, CUL, TUV safety 


HHS Series: * Low profile (12.7mm) * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection » Overtemperature 


protection * Remote On/Off (primary referenced), positive logic Dimensions Inches (mm) 
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Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1Out(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. Fig.| V Out 1Out(A) | Range | Part No. al 10 25 50 Part No. 
5 4 9-18 |179-1033-ND 133.45 128.40 121.44 115.12) DFA20E12S5 1.20 15.0 | 36~75 |179-2217-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | $Q48T15012-NBBO 
5 4 48~36 |179-1037-ND 133.45 12840 121.44 115.12 | DFA20E2455 1.50 15.0 | 36~75 |179-2213-ND 46.46 4538 44.29 43.56 | $Q48T15015-NBBO 
14| 12 1 3~16 |179-1054-ND 11869 113.84 109.33 104.82) DGP12USS12 241 ob Ps ee Hea an ee We ae Selene 
i 14) 9918 izaecneme 845 128-40 121.44 115.12 | DFAZOETZS15 3.30 15.0 | 36~75 |179-2216-ND 46.46 4538 44.29 43.56 | $Q48T15033-NBBO 
ats 14 | 18+ 36 THZSSOSSRND 11078 106.59 100.81 __ 95.66 | DFA20E24515 5.0 10.0 | 36~75 |179-2212-ND 46.46 45.38 44.29 ~_ 43.56 | $048T10050-NBBO 
15|_5 3 20~60 | 179-1027-ND_ 76.19 72.89 69.96 _67.24 | DFC15U48S5 33 15 | 34-75 ]179-2143-ND 129.25 125.40 121.55 119.08 | HBSOSOZE-ANT 
3.3 3 18~36 | 179-2122-ND@ 8349 79.39 75.27 70.85 | LESO10YE 33 30 | 34~75 | 179-2153-ND 168.86 166.03 163.18 160.01 | HBS100ZE-ANT 
te) 3 3 18~36 ]179-2124-ND@ 54.45 51.77 49.09 46.20 | LESOt5YG 5 10 | 34~75 |179-2144-ND 129.25 125.40 121.55 119.08 | HBSO50ZG-ANT 
5 3 36~75 |179-2131-ND@ 67.00 63.75 60.50 57.25 | LESO15ZG-3N 2 5 20 34~75 | 179-2154-ND 168.86 166.03 163.18 160.01 | HBS100ZG-ANT 
12 1.25 | 18~36 | 179-2126-ND@ 77.63 _—73.81__—~69.98__65.87 | LESO15YH 12 25.0) 36~75 /179-2239-ND 87.15 85.05 82.95 80.86 | HBC25ZH-NT 
wl 5 4 | 36-72 |179-2136-ND 104.23 99.55 93.45 89.13 | IESO20ZG-A a 5S e ae oe — we a NER 
ee 42 | 18-36 (SZTEONDIE 100.25 27.75 _94.51_88.75 | HASOBOYH-AN 23| 3.3 15 | 36~75 | 179-2163-ND 187.85 177.73 164.45 154.33 | QESOSOZE-A 
1.8 40.0 | 36~75 |179-2249-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 | HLS40ZB-NT aia 15 | 36~75 ROTERNEMN 14850 14050 130.00 12201 | geSosOz=-ANT 
- 25 30.0 | 36-75 |179-2246-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 | HLS30ZD-NT | 25 15 | 36-75 1179-2168ND 129.00 123.25 116.00 103.50 | QBS038ZD-ANT 
33 30.0 | 36-75 |179-2247-ND 148.50 129.80 115.50 107.80 | HLS30ZE-NT 5 20 | 36~75 |179-2173-ND 124.25 116.25 107.01 99.00 | QBS100ZG-ANT 
5 30.0 | 36~75 | 179-2248-ND 135.00 118.00 105.00 _98.00 | HLS30ZG-NT 1.80 60.0 | 36~75 |179-2243-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHSGOZB-NT 
15 30.0 36 ~75 | 179-2218-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 | Q48T30015-NBBO 19} 2.50 60.0 36 ~75 | 179-2244-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHS60ZD-NT 
1.8 30.0 | 36-75 |179-2219-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 | 048T30018-NBBO 3.30 80.0 | 36~75 | 179-2245-ND 152.95 151.80 150.66 __147.20 | HHSGOZE-NT 
20| 250 | 30.0 | 36~75 |179-2220-ND 5877 57.75 56.40 55.38 a48T30025-NBBO | | 95 . sis Hanke are me nae egal 
3.30 30.0 | 36-75 |179-2221-ND 5877 57.75 56.40 56.38 | 048T30033-NBBO | Faas rn Gea cae ce : 
‘01 ompiiani mM. ote: In sullix of part number denotes 
1.20 30.0 36 ~75 | 179-2222-ND 109.40 107.50 104.98 103.08 | L48T30012-NBBO Negative Logic; “3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 
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DC/DC Converters 


SN 
POWET-ONE Single, Dual and Triple Output (Cont.) 


Changing the Shope of Power 


SIP302/305 Series - 15W ~ 20W Single Output: * Non-isolated step-up * High efficiency * Excellent transient response 
¢ Perfect tool to augment 3.3V circuit boards with 5V * Open-frame construction * Vertical mounting »* Water washable 
RND Series: * Synchronization function * Low profile — 8.5mm height ¢ Input/output isolation: 1500VDC »* Low conducted 
and radiated EMI * Output overcurrent protection * Wide output voltage trim adjust, positive or negative * Operating 
temperature to 110°C * Industry standard, 2” x 1” size, low profile, dual output, DC/DC converters intended for SMT 
placement and reflow soldering 

DFC10U Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch « Efficiencies to 79% * Fully isolated, fully filtered 
design * Greater than 700V Isolation * Overcurrent protection » Five-sided shielded copper case « Ultra-wide range 
input (4:1) 

DFA20ExxD Series: * Remote On/Off and Trim »* Water washable case * Overcurrent protection and thermal shutdown 
* Efficiencies to 85% * Low input to output capacitance * 700V ~ 1544V isolation *5-sided shielded case » Extended 
range input (2:1) 

DGP12U5D Series: * Remote On/Off and Trim * Five-sided shielded copper case * Typical efficiencies up to 78% » Fully 
isolated and filtered * 700V isolation » Ultra-wide range input (4:1) 

DFC15U48D Series: * Remote On/Off and Trim * Overcurrent and overtemperature protected » Water washable case 
* Efficiencies to 82% »* 1544V Isolation » Ultra-wide range input (>3:1) 


DSP1NS5D Series: * Up to 1 watt unregulated output power « Single in-line package * Four terminal operation « Efficiencies 
to 70% » Output voltages: 5V, 7V, 12V, 14V, 15V, 17V * 500V isolation * -25°C ~ 85°C operation 

HHD Series: * Output voltage tracking * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection » Overtemperature 
protection 

HBD Series — 40W ~ GOW Dual Output: * High efficiency *High density * Independent +5 and +3.3 outputs * Remote 
shutdown * 10% minimum output current * Case temperature, operating range -40°C ~ 100°C * UL 1950, CSA22.2-950, 
EN60950 safety (consult factory for conditions) * Water washable » Open frame technology 

QD48T Series: Dual output through-hole mounted DC/DC converter offers unprecedented performance in a quarter brick 
package by providing two independently regulated high current outputs. No minimum load required 

TQD Series — 100W Dual Output: + Independent dual outputs Flexible load sharing * Open frame design * Independent 
trims for each output * 1500VDC isolation »* Baseplate operation 100°C »* Input reverse voltage protection, shunt diode 
« Positive logic remote shutdown * Switching frequency is 250kHz * UL, CSA, EN60950 safety 

DGP20ExxT Series — Triple Outputs: « Five-sided shielded case * Remote On/Off » Efficiencies to 84% »*-40°C ~ 85°C 
operation * 700V isolation * Extended range input (2:1) 

DFC25 Series — Triple Output: » Remote On/Off * Efficiencies to 81% 
«Common and differential mode input filters 


*-25°C ~ 85°C operation * 700/1544V isolation 


Dimensions Inches (mm) 
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Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1 Out (A) | Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. Fig.| V Out 1 Out (A) | Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
24 6 | 4.5~5.5/179-2182-ND 58.20 55.56 = 52.91 48.95 | SIP502.1LT +14 | 40.0385 | 4.5~5.5/179-4077-ND 1815 17.60 17.05 15.68 DSP1N5D14 
26) 25 8 | 4.5~5.5/179-2183-ND 98.20 95.56 = 52.91 48.95 | SIP502.5LT 28| +15 | +0033 |45~55|179-1078-ND 1845 17.60 17.05  15.68| DSP1NSD15 
bid 6 | 45-55 RIED 98.20 55.56 62.91 48.95 | SIPS08.SLT 17 | 20.030 |45~5.5|179-1079-ND 18.15 17.60 —-*17.05 15.68 | DSP1NSD17 
Dual Output og | 3.9/2.5 | 25/20 | 36~72 | 179-2241-ND 158.70 156.06 153.41 149.45 | HHD25ZED-N 
97 |[3:27/5.20| 1.0/1.0 ] 38-75] 179-2208-ND 60.15 56.24 51.00 45.7 | RNDO2ZGE-M6 5.0/3.3 | 20/20 | 36-72 |179-2240-ND 138.00 135.70 133.40 129.95 | HHD20ZGE-N 
#12 O42 | 36-75 (MMBZAUGNER 60-18 6.24 51.00 45.77 | ANDO.EZHH-ME 5.03.3 | 12/15 | 18~36 | 179-2160-ND 197.98 174.58 161.62 151.50 | HBDOGOYGE-A 
= 4085) 8~ 36 ieeietom 9048 8854 86.33" 84.43 | DFCIOUZADS 30] 5.0/3.3 | 812 | 34~75 |179-2159-ND 190.70 166.04 149.90 141.37 | HBDO40ZGE-A 
41] #12 40.4 | 9-36 |179-1022-ND 90.43 88.54 86.33.» 84.43.) DFC10U24D12 
“5 4032 | 9-36 |179-1023-ND 90.43 +~«8a.54-sa.33«aad.43.| FCIOU24D15 5.0/3.3 | 1215 | 34~75 |179-2161-ND 91.48 80.67. «74.68 + 70.00 | HBDOGOZGE-A 
+15 +0.33 18~72 | 179-1026-ND 90.43 88.54 86.33 84.43 DFC10U48D15 1.80/2.50 15.0 36 ~ 75 | 179-2237-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 | QD48T018025-NBBO 
6 417 | 18~36 |479-1047-ND 133.45 12840 121.44 115.12 | DFA20E24D5 31 |1.80/3.30| 15.0 | 36~75 |179-2236-ND 62.92 62.03 -—-60.24_-—-§9.35 | QD48T018033-NBBO 
+12 40.5 | 3.5~16|179-1057-ND 118.69 113.84 109.33 104.82 | DGP12U5D12 3.30.5.0 | 15.0 | 36~75 |179-2238-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 | QD48T033050-NBBO 
44| #12 20.85 | 9~18 | 179-1045-ND 133.45 128.40 121.44 115.12 | DFA20E12D12 go | 39/25 | 25/25 | 36~72 | 179-2175-ND 177.75 162.00 160.00 144.01 | TaDO8SZED-AN 
+15 40.4 | 3.5~16 CSSD 118.69 118.84 109.83 104.82 | DEPI2UEDIS 5.0/3.3 | 20/25 | 36~72 |179-2177-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 | TODI00ZGE-AN 
+15 407 | 9-18 |179-1046-ND 133.45 128.40 121.44 115.12) DFA20E12D15 
+15 40.7 | 18~36 |179-1049-ND 133.45 128.40 121.44 115.12 | DFA20E24D15 Triple Output 
15| 25 405 | 20-72 |179-1031-ND 118.30 113.15 108.62 104.39 DFC15U48D15 33) 5415 |254+0.250) 18~36 | 179-1062-ND§ 135.35 130.29 124.92 118.27| DGP20E24T5/15 
28 = a0.075 | 45-55 le “ pt Bee, eee eee @ RoHS Compliant § 600mA Note: “N” in suffix of part number denotes Negative Logic; “3” in suffix of part 
+12 40.04 | 4.5~5.5]179-1076-ND 1815 17.60 17.05 15.68 | DSPINSD12 nuinber dencios tim ahd Enable : 


CompactPCI® Power Supply 


Fully compliant to the PICMG® 2.11 power interface specification using a standard Positronic 47-pin connector. Patented EDGE™ Technology provides very high output current capacities. At 50°C the 3U units deliver 40 


amps on both the +5 and +3.3 volt outputs. 


Power Output Output Output Output Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Watts 1 2 3 4 Range Part No. 1 10 25 50 Part No. 
250 +3.3V @ 40A +5V @ 40A +12V @5.5A -12V @ 2A 90 ~ 264 179-2280-ND 373.28 354.38 340.20 321.30 CPA250-4530G 
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Case Size 


Linear Power 


power-one— 


“ Case Overall Size — Inch (mm) Weight 
. CBB 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31 8 Lbs 
NA Changing the Shape of Power Su pplies D 9.00 x 4.87 x 3.28 28.60 x 123.70 x seat) 7.5 Lbs 
DBB 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 Lbs 
Features: Worldwide AC input Capabilities » Meets DCC 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) 12 Lbs 
domestic and foreign safety standards: UL, CSA, IEC, E 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 Lbs 
VDE, BPO, ECMA, CE « Low output ripple * Two hour F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.50 x 123.95 x 127.00) 19 Lbs 
burn-in AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 Lbs 
Overvoltage Protection Options: Optional overvoltage an oer 7 ae - Bae eae tppee : 74.88) Wh te 
protection modules are offered, each is user adjustable BAA 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 Lbs 
from 6.4V ~ 34V. Note: Outputs with factory built-in Cc 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 7.25 Lbs 
OVP are indicated in the Voltage/Current Rating Chart for cc 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 Lbs 
each model. N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
General Specifications: * AC Input: 100/120/220/240VAC 
+10%, -13%. 47-63Hz. Tolerance for 230VAC operation 9222B-ND Power One Reference Guide. - $5.20 
is +15%, -10%. Factory wired for 120V operation. 
* DC Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non-adjustable on “3 terminal regulator” outputs * Line Regulation: |[Mternational Series Single Output 
+.05% for a 10% line change. Exceptions: +.01% for F case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal 
regulators” * Load Regulation: +.05% for a 50% load change. Exceptions: +.02% for F case models, +0.5% for all other Voltage/ Case | Digi-Key Price Each Power-One 
outputs using “3 terminal regulators” * Output Ripple: 5V through 15V models: 5.0mV PK-PK maximum (3.0mV PK-PK Current Size | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
maximum for F case models). 24V through 250V models: 3.0mV PK-PK plus .02% of output voltage, maximum. All “3 BV @ 1.5A* B 179-2301-ND 43.96 42.70 41.75 39.54 | HAS-1.5/0VP-AG 
terminal regulator” outputs: 0.2% PK-PK maximum = Overvoltage Protection: Provided on 5V outputs where indicated. 5V @ 3At* B 179-2316-ND 51.07 49.68 48.63 46.18 | HBS-3/OVP-AG 
Set at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage protectors OVP12/OVP12G and OVP24/OVP24G. » Operating 5V @ GAt* Cc 179-2325-ND 72.74 70.53 69.58 65.47 | HC5-6/OVP-AG 
Temperature: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 40% at 70°C * Efficiency: 5V outputs — 45%, 12V and 15V outputs 5V @ 9At* N 179-2349-ND 99.30 96.14 94.24 89.18 | HN5-9/OVP-AG 
— 55%, 24V through 250V outputs — 60% * Master/Slave Operation: Provided on F models only. For parallel operation | sy @ 12a4* | D 179-2336-ND 412.58 109.11 106.90 101.20] HD5-12/OVP-AG 
Of up to 6 units. 5V @ 18At* | E | 179-2344-ND 165.72 160.98 157.50 149.28 | HE5-18/OVP-AG 
Safety Specifications: All models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to Ground (maximum): 12V @0.9A*| B 179-2299-ND 42.41 41.25 40.26 38.28 | HA15-0.9-AG 
0.05mA * Dielectric Withstand Voltage (minimum): Input to Ground — 3750VRMS, Input to Outputs — 3750VRMS, 12V @ 1.7A B 179-2311-ND 43.65 42.39 41.44 39.55 | HB12-1.7-AG 
Outputs to Ground — 500VDC «2 year warranty 12V @ 3.4A Cc 179-2321-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 | HC12-3.4-AG 
12V @ 5.1A N 179-2345-ND 92.66 89.82 87.92 83.49 | HN12-5.1-AG 
Overvoltage Protection 12V @6.8At| D | 179-2331-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 | HD12-6.8-AG 
12V @ 10.2At) E 179-2340-ND 145.47 141.05 138.20 130.93 | HE12-10.2-AG 
Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VDC 12V @ 16A F | 179-2295-ND 253.40 245.85 241.04 228.34 | F15-15-AG 
Maximum Current Rating 15V@1.5At| B | 179-2312-ND 45.23 43.97 43.02 40.80 | HB15-1.5-AG 
Model Intermittent Continuous 15V @3At | C | 179-2322-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 | HC15-3-AG 
OVP-12G 12.0A 8.0A 15V @4.5At| N | 179-2346-ND 9266 89.82 87.92 83.49] HN15-4.5-AG 
OVP-24, OVP-24G 30.0A 20.0A 15V@6At | D | 179-2332-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 | HD15-6-AG 
15V @ 9At E 179-2341-ND 145.47 141.05 138.20 130.93 | HE15-9-AG 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Power-One 24V @0.5A*) B 179-2300-ND 43.96 42.70 41.75 39.54 | HA24-0.5-AG 
Height x Width x Thickness Part No. u 10 25 Part No. 24V @ 1.2A B 179-2314-ND 46.17 44.60 43.96 41.43 | HB24-1.2-AG 
1.50 x 1.55 x 0.56 24V @ 2.4A Cc 179-2323-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 | HC24-2.4-AG 
(38.10 x 39.37 x 14.22) d7e-2653ND) 1234 = 12.03 11.72 | OVP-+12G 24V @ 3.6At| N | 179-2347-ND 80.11 77.65 76.01 72.19 
2.00 x 2.75 x 0.77 24V @ 4.8A D 179-2333-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 
(50.80 x 69.85 x 19.56) dis 2354 NO 20.55 19.88 19.61 | OVP-24G 24V @7.2At| E | 179-2342-ND 145.47 141.05 138.20 130.93 | HE24-7.2-AG 
24V @ 12At™*| F 179-2298-ND 253.40 245.85 241.04 228.34 | F24-12-AG 
OVP SELECTION GUIDE 28V@ At | B | 179-2294-ND 46.18 4460 43.96 41.43] HB28-1-AG 
= = 28V @ 2At Cc 179-2324-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 | HC28-2-AG 
Model Case Size OVE Madules: Required 28V @3At | N | 179-2348-ND 92.66 89.82 87.92 83.49 | HN28-3-AG 
Single B,C, N,D (1) OVP-12, OVP-12G 28V @4At | D | 179-2334-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 | HD28-4-AG 
Output EF (1) OVP-24, OVP-24G 48V @0.5A | B_ | 179-2315-ND 63.12 51.55 50.28 47.75 
Dual AA, B, BB, CC (1) OVP-12, OVP-12G protects both outputs 48V @ 3AtT D 179-2335-ND 112.58 109.11 106.90 101.20 | HD48-3-AG 
Output E (1) OVP-24, OVP-24G protects both outputs 48V @ 4At E 179-2343-ND 158.76 154.03 150.86 142.96 | HE48-4-AG 
Triple AA, BAA, D, (1) OVP-12, OVP-12G protects both 12V * Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4V ** Adjustable outputs: HA15-0.9-AG: 12-15V; HA24- 
Output CBB , DBB, DCC through 15V outputs 0.5-A/HA24-0.5-AG: 24-28V; F24-12-AG: 24-28V + Remote sense provided 
International Series Dual Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+15V @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2306-ND 49.02 47.45 46.50 43.97 HAD15-0.4-AG 
+12V @ 0.4A§ -12V @ 0.4A§ B 179-2305-ND 44.57 43.14 42.27 39.97 
+12V @ 1A or +15V @ 0.8At -12V @ 1Aor-15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT AA 179-2302-ND 56.93 55.35 54.08 51.24 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At BB 179-2318-ND 72.74 70.54 69.59 65.48 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3AT -12V @ 3.4A or -15V @ 3AT cc 179-2328-ND 133.85 129.85 127.31 120.40 HCC15-3-AG 
5V @ 2A*t 12-15V @ 0.5A AA 179-2304-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 HAA512-AG 
5V @ 3A*t 12-15V @ 1.25A BB 179-2320-ND 79.39 77.18 75.28 71.49 HBB512-AG 
5V @ GATT 12-15V @ 2.5A Cc 179-2330-ND 125.56 121.77 119.24 113.23 HCC512-AG 
24V @ 1.2A -24V @ 1.2A BB 179-2319-ND 83.48 82.16 80.84 75.54 HBB24-1.2-AG 
12V @ 5A or 15V @ SAT -12V @ 5A or-15V @ 5At E 179-2339-ND 179.52 173.91 170.29 161.37 HDD15-5-AG 
24V @ 0.6V -24V @ 0.6A AA 179-2303-ND 61.31 59.47 58.52 55.36 HAA24-0.6-AG 
24V @ 2.4A -24V @ 2.4A cc 179-2329-ND 127.77 123.97 121.44 115.12 HCC24-2.4-AG 
* Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4%. Remote sense provided + Isolated outputs, can be referenced as + or- § Non-adjustable 3 terminal regulator 
International Series Triple Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. il 10 25 50 Part No. 
5V @ 2A*t 12 to 15V @ 0.4A -12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA 179-2350-ND 72.74 70.54 69.27 65.48 HTAA-16W-AG 
5V @ 3A*tt 12V @ 1A or 15V @ 0.8AT -12 @ 1Aor-15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT BAA 179-2317-ND 100.58 97.42 95.52 90.46 HBAA-40W-AG 
5V @ 6A*T 12 to 15V @1.0A -12 to 15V @ 1Aor-5V @ 0.4A D 179-2326-ND 116.60 113.20 111.02 105.13 HCAA-60W-AG 
5V @ 12A*tt 12V @ 1.7A or 15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or-15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At DBB 179-2337-ND 186.39 180.80 177.07 167.76 HDBB-105W-AG 
5V @ 12A*tt 12V @ 3.4A or 15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3At DCC 179-2338-ND 213.84 207.57 203.28 192.39 HDCC-150W-AG 
5V @ 6AT 12V @ 1.7A or 15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT CBB 179-2327-ND 138.83 134.73 131.88 124.92 HCBB-75W-AG 


* Overvoltage protection provided, set at 6.2V 40.4%. + Remote sense provided + Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules — FC100 Series 


Fig. 1 Fig. 2 
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FC100 industry standard series of input filter modules oO ti pees talk ineoronll! Typical 

provide up to 30dB of common mode and differential mode ree ae sau eae Spanien ee 2s s 

filtering at 500kHz. The FC100 series are optimized for ' Current | Differential Mode | Common Mode | Resistance | Digi-Key Price Each Power-One 
operation with IPD’s converters. The filters can be operated | Fig-| (Amps) (dB) (dB) (mo) Part No. 1 10 25 50 Part No. 

with up to 100VDC source and have 1000VDC of insolation. 1 5 28 30 27 179-2282-ND 13.86 13.37 12.87 12.38 | FC100V5A-G 
Features: * Meet class B conducted limits * PCB mountable 2 10 31 28 17 179-2283-ND 17.14 16.63 15.89 15.16 | FC100V10A-G 
*CM and DM filtering ¢ Industry standard pinout * -40°C ~ 

100°C case operation * Input frequency 100Hz 20 26 32 6.6 179-2284-ND 26.81 25.03 23.24 21.45 FC100V20A-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2419 


powey-one— Switching Power Supplies 


Changing the Shape of Power 


GENERAL FEATURES: 


Safety agency approved: UL recognized, CSA certified, and TUV Essen certified. * Power Fail Warning Signal. 100% test, inspection and burn-in. * Overload Protection * Overvoltage 


Protection * Overtemperature Protection AC Input, Automatic selecting: 90-264VAC, 47-63Hz single phase Temperature Rating: 0°C ~ 50°C * Two Year Warranty 


BLP Series The BLP40/55 Series’ economical and compact construction provides single or three-output AC-DC power conversion to meet the requirements of networking and data 
communications systems, as well as commercial and industrial configurations. FEATURES: « Industry Standard 3” x 5” footprint * CE marked to Low Voltage Directive * Main Output 


Remote Sense 


MPB - 80 Watts with PFC FEATURES: * 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 300 LFM forced air * Power factor correction meets EN61000-3-2 * High 3.3V and 5V current 


CRs 


U-Channel 


capabilities available * CE Marked to the LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC * Overvoltage protection on the main output « Isolated V3 can be used as a plus or minus output. 9222B-ND_Power-One Reference Guide........ $5.20 
BLP/PLP/MAP SERIES — Single Output 
Nom. Output Power Current Min. Input Output Dimensions Config- Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Inches (mm) uration Part No. 1 10 25__| Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 25 5 = 179-2271-ND 30.25 27.50 25.67 | BLP40-1005G 
12V 25 21 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) | Board Only | 179-2270-ND 30.25 27.50 25.67 | BLP40-1012G 
24V. 25 11 =_ 179-2272-ND 30.25 27.50 25.67_| BLP40-1024G 
5V 30 12 _ 179-2289-ND 28.42 25.84 24.12 | BLP30-1005G 
12V 30 3 _ WmM2003 WM2003 WM2759CT 4.00 x 2.00 x 1.07 (101.6 x 50.8 x 27.18) | Board Only | 179-2290-ND 28.42 25.84 24.12 | BLP30-1012G 
24V. 30 15 = 179-2291-ND 28.42 25.84 24.12 | BLP30-1024G 
5V 40 8 =- 179-2266-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1005G 
12V 40 3.3 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) | Board Only | 179-2265-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1012G 
24V. 40 1.6 = 179-2267-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1024G 
PLP Series — RoHS Compliant 
12V 75 7 _ 179-2286-ND 78.00 74.96 71.61 | PLP75-1012G 
o4y B 35 = WM2115 WM2115 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.37 (127.00 x 76.20 x 34.80 ) | Board Only 479-2287-ND 78.00 74.96 74.61 | PLP75-1024G 
MAP Series 
5V 40 8 _ 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) | U-Channel | 179-2020-ND 126.78 109.96 99.30 | MAP40-1005 
5V 40 8 =_ 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) | Board Only | 179-2001-ND 73.22 67.05 60.60 | MAP42-1005 
12V-15V 40 3.4 =_ WM2103 WM2108 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) | Board Only | 179-2002-ND 73.22 67.05 60.60 | MAP42-1012 
24V-28V 40 1.4 - 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) | Board Only | 179-2003-ND 83.83 76.77 69.38 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 5.0 = 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) | U-Channel_| 179-2081-ND 149.13 136.56 123.41 | MAP55-1012 
24V-28VT 55 25 =_ 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) | U-Channel | 179-2082-ND 139.43 121.34 109.64 | MAP55-1024 
12V/15V 80 7.5/6 42 7.20 x 4.20 x 1.80 (182.90 x 106.70 x 45.7) | U-Channel | 179-2355-ND@ 157.66 153.73 149.65 | MAP80-1012G 
5.1V 110tt 16 _ W208 Sy a 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) | Board Only | 179-2006-ND 173.35 161.86 150.35 | MAP110-1005 
12V-15Vt 130 12 = 8.50 x 4.50 x 2.00 (215.90 x 114.30 x 50.80) | U-Channel | 179-2080-ND 275.74 245.45 221.33 | MAP130-1012 
12V-15V 140¢t ae - WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) | Board Only | 179-2009-ND 218.80 206.46 194.41 | MAP140-1012 
48V 140¢t 2.3A = WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) | Board Only | 179-2011-ND 232.38 220.55 204.88 | MAP140-1048 
Cover for Map 55 and Map 40-1005 Series . 179-2293-ND® 11.43 — — | 412-59584-G 
Cover for Map 80 Series .. 179-2296-ND® 17.42 _— — | 412-59585-G 
Cover for Map 130 Series ... | 179-2297-ND@ 10.24 _ — | 412-59586-G 
@ RoHS Compliant — +t Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage tt 200LFM force-air cooling 
Triple Output 
Nom. Output Power Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 50 Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 5 2 Board Only 
12V 30 3 a] WM2003 WM2003 WM2759CT 4.00” x 2.00” x 1.07” 179-2292-ND 31.45 28.05 26.35 24.65 | BLP30-3000G 
-12V 1 _ (101.6mm x 50.8mm x 27.18mm) 
5V 7 A Board Only 
12V 40 4 2 WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2269-ND 35.41 32.62 30.75 28.89 | BLP55-3000G 
-12V 1 = (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
3.3V 7 0: Board Only 
5V 25 4 = WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2268-ND 35.41 32.62 30.75 28.89 | BLP55-3300G 
12V 1 = (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
MAP Series 
5V 3) | Board Only 
24v 40 1 25 WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 124.69 113.51 102.32 92.33 | MAP40-3101 
-12V 3 - (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 1 Board Only 
12V 40 2 25 WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND 83.81 74.73 68.67 61.60 | MAP40-3105 
-5V 5 = (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 Board Only 
12V 40 2 _ WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2357-ND 72.81 63.17 59.66 53.52 | MAP40-3100 
-12V 3 (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 5 Board Only 
12V 40 2 3 WM2123 WM2126 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2095-ND 143.20 131.13 118.50 107.53] MAP40-3000 
-12V 3 - (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 20 2 Board Only 
12V 80 4 _ WM2103 WM2108 WM2300 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2012-ND 237.02 224.96 208.98 191.86 | MAP140-3000P 
-12V 1 _ (177.80mm x 107.95mm x 31.75mm) 
Quad Output 
Nom. Output | Power Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25) 50 | Part No. 
a : a U-Channel 
-5V 55 55 = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2096-ND 159.68 138.24 124.80 121.28 | (MAP55-4000) 
-12V 58 = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
2 5 2 (U-Channel 
12V 55 58 = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2097-ND 159.07 = 138.43 125.07 121.43 | (MAP55-4001) 
10 58 = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
aN f 2 U-Channel ; 
12 55 58 = WM2103 WM2108 WM2300 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2098-ND 152.60 135.21 120.06 116.70 | (MAP55-4002) 
12V 58 _ (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
Ae Br = U-Channel ; 
-5V 55 58 = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2099-ND 143.73 125.70 9114.69 = 112.18 | (MAP55-4003) 
-15V By (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 


§ Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded 


(Continued) 


2420 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


powey-one— Switching Power Supplies 


NA Changing the Shope of Power Quad O utput (Cont.) 


Nom. Output | Power Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 | Part No. 

a iN ft U-Channel 

42 80 { _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2100-ND 253.15 240.69 220.09 212.67 | (MAP80-4000) 

-5V 1 =z (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 

on ‘ at U-Channel 

10 80 1 a A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 253.15 242.86 219.52 212.67 | (MAP80-4001) 

42 1 = (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 

aN i at U-Channel 

12 80 1 = A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2102-ND 176.44 167.07 152.58 143.21 | (MAP80-4002) 

42 1 _ (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 

a ae i U-Channel 

-5V 80 1 _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2103-ND 253.38 237.90 214.36 206.93 | (MAP80-4003) 

-15V 1 _ (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 

Fe % a Board Only 

42 80 1 — A19953 A28761 A31396 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2007-ND 182.33 170.00 158.21 146.99 | MAP110-4011 
(177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 

24V 1 = 

sy 2 a Board Only 

-42V 80 1 _ A19953 A28761 A31396 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2008-ND 263.10 234.50 211.50 205.32 | MAP110-4300 

12V 1 _ (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 

a a U-Channel 

42V 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 275.74 =245.45 = 221.33 215.16 | MAP130-4000 

-5V 1 _ (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 

ony et s U-Channel 

AV 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2019-ND 280.49 249.65 224.96 218.52 | MAP130-4001 

12V 1 a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 

oy a Aa U-Channel 

12 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 280.49 249.65 224.96 218.52 | MAP130-4002 

42 1 _ (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 


§ Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded 


MPB 80 Series 
Nom. Output | Current Min. Input Output Dimensions Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (A) Load (A) Housing Housing Contacts Inches (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts) § — Board Only 
5V 1 15 We2t01 wm2104 w2300 5.00 x 3.00 x 1.40 Poe 5 
12V £ Nek (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2013-ND 101.75 91.80 84.66 76.51 MPB80-2000 
BV 7 af 5,00 x 3.00 x 1.40 
12V 25 - w2101 WM2105 wm2300 (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2014-ND 117.79 108.54 100.13 89.75 | MPB80-3000 
12V 0.3 — 
3.3V Z ef 5.00 x 3.00 x 1.40 
5V 3 - w2101 w2105 wm2300 (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2015-ND 117.79 108.54 100.13 89.75 | MPB80-3300 
12V 0.4 = 


§ Caution: 80 Watt with 300LFM forced-air cooling 


MPB 125 Series Features: * High power density in an industry standard 3” x 5” footprint * Power Factor Correction (PFC) meets EN61000-3-2 * Main output remote sense * MTBF in excess of 1M hours 
based upon field data * Optional remote on/off with 5V standby * Maximum forced-air output power is 125 watts with 5 CFM airflow 


Max. Output Dimensions Mating Connectors 
Output | Current (A), Inch (mm) Housing | Contacts | Housing, V1 | Contacts, V1 | Signal Signal | Housing, V2 | Contacts, V2 Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage 130 LFM LxWxH AC Input | AC Input | DC Output DC Output | Housing | Contacts | DC Output DC Output Part No. 1 10 25 | Part No. 
Standard Model 
5 25 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 WM2119 WM2313 | WM2003 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2285-ND@ 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2005G 
12 0.5 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 20x 310 x1:28 WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2274-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2012G 
(127.0 x 76.2 x 31.75) 
24 5.2 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2275-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2024G 
12 05 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
° te 5.0x3.0x 1.25 
12 5 WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2277-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-3000G 
(127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 
25 12 
5 15 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2258-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-4250 
12 5 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2278-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-4350G 
12 5 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 
With Remote On/Off and Standby Output 
25 12 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2261-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4250R 
12 5 (127.0 x 97 x 31.75) 
12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2279-ND® 107.10 104.04 97.92 | MPB125-4350RG 
12 5 (127.0 x 97 x 31.75) 
12 0.5 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2421 


mn 


Weidmilier 


Features: 


*TS35 DIN Rail Mounted 

© AC or DC Input 

¢ Wide AC Input Voltage Range 

« Interference suppressed 

¢ Electronic short circuit regulation 


DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


on output 
* CSA, UL, CE 
© 26-12 AWG input/output 
conductor size 
Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. VAC voc LxWxH (mm) Voltage Output (A) Part No. ] 10 100 Part No. 
1 85~265V | 120~ 300V 112.5 x 18 x 90 24av 05 281-2002-ND 125.44 114.70 89.61 9918840024 
85~265V | 120~300V 62.5x52x 905 5V 2.0 281-1556-ND@ 79.01 72.24 56.44 9928890005 
12V 15 281-1557-ND@* 79.01 72.24 56.44 9928890012 
2 15V 15 281-1558-ND 79.01 72.24 56.44 9928890015 
BOF SOOV |) o1e0 gO Bes Kee x20 24ay 1.0 281-1563-ND@* 79.01 72.24 56.44 9928890024 
28V 1.0 281-1559-ND@ 79.01 72.24 56.44 9928890028 
2aV - 28V 23 281-2005-ND@* 187.73 171.64 134.10 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND® 192.40 175.91 137.43 9927480048 
gs || PemeeeY | <d2dea0oy dSUKOTX 2B 12V - 15V 3.0 281-2004-ND@* 192.40 175.91 137.43 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 192.40 175.91 137.43 9927480005 
306 ~ 550V = 160 x 60 x 108 24 23 281-2009-NDt 225.57 206.24 161.13 9917790324 
4 | 85~138v | 275 ~375V 175 x 57 x 127 24V - 28V 65 281-2007-ND@* 302.88 276.93 216.35 9925340024 
5 | 86~265V | 100 ~200V 155 x 240 x 101 24aV 125 281-2019-ND 580.04 530.33 414.32 9916250024 
@ RoHS Compliant T 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 
DIN-Rail Mounted DC-DC Converters 
ee eee aera Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmiiller 
: : pe Current Volt/Current Adj. Range LxWxH (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
converter family. This family is 
available in 2 input versions and 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
4 output versions, making it very 3.88A 12V@3A | 10.5V ~ 14.5V 281-2011-ND* 278.69 250.82 241.53 «= 236.89 | 9919371212 
versatile ; 4.70A 15V@3A 13V ~ 18V 98 x 57 x 131 281-2012-ND@* 272.04 244.84 235.78 = 231.24 9919371215 
Features: + 12V and 24V input 4.96A 24v@2a | 20.5V ~29.5V 281-2013-ND@* 278.69 250.82 24153 236.89 9919371224 
versions *5V, 12V, 15V and 24V = 5 
output variations » User adjustable 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
output voltage * Input and output ; 2.30 5V@BA 4.6V ~ 5.6V 281-2014-ND* 278.69 250.82 241.53 236.89 9919372405 
plug-socket connectors * Output status LED + DIN rail (TS35) 1.930 12V@BA | 10.8V~14.5V | gp vr any 281-2015-ND@* 278.69 250.82 241.53 236.89 9919372412 
mountable * Chassis mountable with optional hardware * Just 57mm 2.378 15V@3A 43V ~ 18V Moe 281-2016-ND* 278.69 250.82 241.53 + ~©—-236.89 | 9919372415 
a } wide’ ® aed metal a cesinateenue 2.494 24v@2A | 20.5V ~ 29.5V 281-2017-ND@* 278.69 250.82 «241.53 «236.89 | 9919372424 
pecifications: Temp range: -10°C ~ 50°C Wire Size: 26- _ Ta & _ 
Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.34 Chassis: MOUNtINGIKME fsiectedt cree ian ttunlnmie tA 281-2018-ND 9.48 7.29 5.84 7920560000 
Slow Blow RoHS Compliant * Class 1 Division 2 approved 
[EPHCENIX DIN-Rail Mounted Quint Industrial Grade 


CONTACT primary Switched-Mode Power Supplies 


Features: 
¢ Universal voltage input * Maximum space-saving design * Power factor correction * POWER BOOST output up to 50% * Electronic overload protection 
¢ High MTBF rating >500,000 hours * DC OK signal and DC OK dry contact « Parallel and series connection * 5 Year warranty 


Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Phoenix 
Fig. VAC voc LxWxH(mm) | Voltage | Output | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1 95~264v | 90-350v | 125x55x130 | 24V0C 2.5A 277-1660-ND 178.08 163.84 144.25 | 2938578 
5A 277-1661-ND 267.12 245.76 216.37 | 2938581 
12VDC 10A 277-1865-ND 373.89 343.98 302.85 | 2938811 
‘ Speeds | aan sat ehx Be x10 24VDC 10A 277-1662-ND 384.78 354.00 311.68 | 2938604 
90 ~ 350V | 125x 157x130 | 24VDC 20A 277-1663-ND 640.24 589.03 518.60 | 2938620 
85 ~ 264V 90 ~ 350V | 125 x 240x130 | 24VDC 40A 277-1913-ND 811.64 746.71 657.43 | 2938879 
90 ~ 350V | 125 x 157x130 | 48VDC 10A 277-1914-ND 705.55 649.11 571.50 | 2938248 
120 ~ 350V| 125 x 240x130 | 48VDC 20pA 277-1915-ND 784.86 722.08 635.74 | 2938976 
3 450 ~ 800V| 125x70x130 | 24VDC 5A 277-1916-ND 284.08 261.36 230.11 | 2938594 
450 ~ 800V| 125x85x130 | 24VDC 10A 277-1917-ND 384.78 354.00 311.68 | 2938617 
3x320 ~ 575V) 450 ~ 800V| 125x 160x130 | 24VDC 20A 277-1918-ND 540.60 497.36 437.89 | 2938727 
450 ~ 800V| 125 x 240x130 | 24VDC 40A 277-1919-ND 833.27 766.61 674.95 | 2938646 
450 ~ 800V| 130 x 240x130 | 48VDC 20A 277-1921-ND 676.71 622.58 548.14 | 2938222 

DC-DC Converter 
2 _ 18~32V | 125x80x130 | 24VDC 10A 277-1922-ND 484.42 445.67 392.38 | 2866378 


DIN-Rail Mounted General Purpose Primary 
Switched-Mode TRIO Power Supplies 


Features: 

* Wide Range Input Voltage * 500,000 hours MTBF * Electronic overload and short circuit protection » Single or Parallel - (No 
Selector Switch) *3-Year Warranty * Power Factor Correction * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C without derating * Built-in 
LED Indication » U/I Characteristic overload protection * Adjustable Output Voltage: 22.5~29.5 VDC (24 VDC Models) * UL 508 


Filter Surge 
Protection 


DIN rail module with device surge 
protection type 3 and mains sup- 
pression filter against high frequency 
interference voltages. 


Integrated power display switches 
off automatically when there is a 


Dimensions in mm 


Input Voltage Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Phoenix e 
Range VAC | LxWxH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 400. | Part No. maffunction due to overioad. 
Mounting on NS 35. 
115 x 32 x 130 2.58 | 277-1926-ND 112.00 103.04 90.72 | 2866268 naa 
115 x 40 x 130 5A | 277-1927-ND 168.00 154.56 136.08 | 2866310 Specifications: 
85~264V | s595x60x130 | VO | ton | 277-1928-ND 241.00 221.72 195.21 | 2866323 *120V Nominal Voltage *20A Nominal Current * UL1449 * UL1283 
152.5 x 115 x 130 20A_| 277-1929-ND 402.00 369.85 325.62 | 2866381 277-1867-ND (2856702) ......0..cccccccscsesesesvseseseseeseseseaes $301.41 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2422 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


MTBF rating >500,000 hours * Pluggable COMBICON connections ¢ Parallel connection 
* Derating starts @ >60° C 


+ Ti Features: * Universal voltage input * Maximum space-saving design * Power factor 
PHCGNIX DIN-Rail Mounted Mini Power correction * POWER Boost output up to 100% * Electronic overload protection * High 


Universal Power Supplies 


Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Phoenix 

Fig.) VAC vbc LxWXH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | 85-264V | 90-350V |114.5x 22.5x99] 5VDC 3A | 277-1664-ND 115.26 106.04 93.37 | 2938714 
114.5x 45x99 |10-15VDC) 2A _ | 277-1863-ND 146.88 135.13 118.98 | 2938756 

2 | g5-264v | 90-350V 114.5 x 67.5x 99 /10-15VDC} 8A _ | 277-1864-ND 197.88 182.05 160.29 | 2866297 
114.5x 45x99 | 24VDC 2A ‘| 277-1666-ND 134.64 123.87 109.06 | 2938730 

114.5 x 67.5x99 | 24VDC 3.8A | 277-1862-NDt 162.18 149.21 131.37 | 2866336 

85-264V | 90-350V | 107x22.5x99 | 24VDC 1.3A | 277-1923-ND 103.02 94.78 83.45 | 2866446 

3 _ 10-32V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A | 277-1924-ND 168.30 154.84 136.33 | 2866284 
_ 36-75V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A | 277-1925-ND 168.30 154.84 136.33 | 2866271 


t+ NEC Class 2 


OMRON. Switching Power Supplies 
S8VM Series Switching Power Supplies 


Omron’s newest power supply offered in either Din-rail mount or Chassis mount universal power supplies. The S8VM series is an ultra compact design with the 
widest possible operating voltage (100-240VAC). 


0 


Includes Finger-safe front terminals, captive terminal screws that don’t fall out and color coded voltage labels for the different output voltages to prevent § i 2000) 


communication misunderstandings. 


UL 1604 rating (Class 1, Division 2) for hazardous areas 


Output Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. i 25 50 100 Part No. 
Din-Rail 
5 3 Standard Z2463-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01505CD 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 Standard Z2465-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01512CD 
24 65 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2467-ND 77.92 72.15 67.34 62.53 S8VM-01524AD 
24 65 Standard Z2468-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01524CD 
5 6 Standard Z2471-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03005CD 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 Standard 2Z2473-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03012CD 
30 15: 2 (82 5x 95 5x 27) Standard Z2475-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03015CD 
24 1.3 ° . Undervoltage Alarm 2Z2477-ND 84.24 78.00 72.80 67.60 S8VM-03024AD 
24 1.3 Standard Z2478-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03024CD 
5 10 Standard Z2481-ND 85.29 78.98 73.71 68.45 S8VM-05005CD 
50 12 4.3 3.25 x 4.74 x 1.06 Standard Z2482-ND 85.29 78.98 73.71 68.45 S8VM-05012CD 
24 2.2 (82.5 x 120.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2483-ND 101.09 93.60 87.36 81.12 S8VM-05024AD 
24 22 Standard Z2484-ND 85.29 78.98 73.71 68.45 S8VM-05024CD 
C) 20 Standard Z2487-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10005CD 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 Standard Z2489-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10012CD 
24 4.5 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2491-ND 131.63 121.88 113.75 105.63 S8VM-10024AD 
24 4.5 Standard Z2492-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10024CD 
5 27 Standard Z2495-NDt 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15005CD 
450 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 Standard Z2497-ND 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15012CD 
24 6.5 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2499-ND 162.16 150.15 140.14 130.13 S8VM-15024AD 
24 6.5 Standard Z2500-ND 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15024CD 
Front-Mounting 
5 3 Standard Z2464-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01505C 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 Standard Z2466-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01512C 
24 65 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2469-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01524A 
24 65 Standard Z2470-ND 62.13 57.53 53.69 49.86 S8VM-01524C 
5 6 Standard 2Z2472-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03005C 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 Standard Z2474-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03012C 
30 15 2 (82 5x 95 5x 27) Standard 2Z2476-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03015C 
24 1.3 7 . Undervoltage Alarm Z2479-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03024A 
24 1.3 Standard Z2480-ND 68.45 63.38 59.15 54.93 S8VM-03024C 
50 24 2.2 3.25 x 4.74 x 1.06 Undervoltage Alarm Z2485-ND 85.29 78.98 73.71 68.45 S8VM-05024A 
24 2.2 (82.5 x 120.5 x 27) Standard Z2486-ND 85.29 78.98 73.71 68.45 S8VM-05024C 
5 20 Standard Z2488-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10005C 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 Standard Z2490-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10012C 
24 4.5 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2493-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10024A 
24 4.5 Standard Z2494-ND 115.83 107.25 100.10 92.95 S8VM-10024C 
5 27 Standard Z2496-NDt 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15005C 
150 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 Standard Z2498-ND 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15012C 
24 6.5 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2501-ND 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15024A 
24 6.5 Standard Z2502-ND 146.37 135.53 126.49 117.46 S8VM-15024C 
+ The output capacity is 135 Watts. 
S8VS Series Switching Power Supplies 
¢ Ultra-compact size with built-in din rail mounting Specifications: 
* Approved by UL, cUL * Input Voltage: 100 ~ 240VAC (85 ~ 264VAC) 


¢ Power Factor Correction: Conforms to EN61000-3-2 A-14 


¢ SEMI F47 approved ‘ 
* Overvoltage Protection: Yes 


* CE marked * Output Indicator: Yes, green ee 
¢ Three year warranty ¢ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class A, EN50081-2 
Output} Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
5 2.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2289-ND* 72.66 67.28 62.79 58.31 S8VS-01505 
15 12 1:2 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2290-ND 72.66 67.28 62.79 58.31 S8VS-01512 
24 0.65 i . Z2291-ND 72.66 67.28 62.79 58.31 S8VS-01524 
5 4.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2292-ND§ 93.72 86.78 80.99 75.21 S8VS-03005 
30 12 2.5 (85 x 22. 5x 96. 4) Standard Z2293-ND 93.72 86.78 80.99 75.21 S8VS-03012 
24 1:3 ‘i ° Z2294-ND 93.72 86.78 80.99 75.21 S8VS-03024 
* The output capacity is 10 Watts. § The output capacity is 20 Watts. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2423 


OMRON, Switching Power Supplies = 
e . . . . 0! 
S8VS Series Switching Power Supplies (Cont.) (ms) 
Output} Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
3.74 x 1.58 x 4.26 Standard Z1663-ND 131.63 121.88 113.75 105.63 S8VS-06024 
60 24 25 with Maintenance Forecast Monitor Z1665-ND 139.00 128.70 120.12 111.54 S8VS-06024A 
(95 x 40 x 108.3) 
with Total Run Time Monitor Z1667-ND 139.00 128.70 120.12 111.54 S8VS-06024B 
Standard Z1664-ND 173.75 160.88 150.15 139.43 S8VS-09024 
go | 24 3.75 PEOMASLA STE with Maintenance Forecast Monitor | Z1666-ND 181.12 167.70 156.52 145.34 $8VS-09024A 
Mipeeo ens) with Total Run Time Monitor Z1668-ND 181.12 167.70 156.52 145.34 S8VS-09024B 
4.53 x 1.97x 4.77 Standard Z2295-ND 208.49 193.05 180.18 167.31 S8VS-12024 
120 24 5.0 with Maintenance Forecast Monitor Z2296-ND 215.87 199.88 186.55 173.23 S8VS-12024A 
(115 x 50 x 121.3) 
with Total Run Time Monitor Z2297-ND 215.87 199.88 186.55 173.23 S8VS-12024B 
4.53 x 2.95 x 4.93 Standard Z2298-ND 279.05 258.38 241.15 223.93 S8VS-18024 
180 24 7.5 (115 x 75 x 125.3) with Maintenance Forecast Monitor Z2299-ND 289.58 268.13 250.25 232.38 S8VS-18024A 
with Total Run Time Monitor Z2300-ND 289.58 268.13 250.25 232.38 S8VS-18024B 
4.53 x 3.94 x 4.93 Standard Z2301-ND 305.37 282.75 263.90 245.05 S8VS-24024 
240 24 10.0 with Maintenance Forecast Monitor Z2302-ND 363.29 336.38 313.95 291.53 S8VS-24024A 
(115 x 100 x 125.3) 
with Total Run Time Monitor Z2303-ND 363.29 336.38 313.95 291.53 S8VS-24024B 
480 3A a0 4.53 x 5.90 x 5.00 Standard Z2813-ND 479.12 443.63 414.05 384.48 S8VS-48024 
(115 x 150 x 127.2) with Maintenance Forecast Monitor Z2812-ND 521.24 482.63 450.45 418.28 S8VS-48024A 
Mounting Bracket (DIN Rail Mounting for 600-W Models)..............2...:ccceseeces eens ee eee ee eee ee ee Z2814-ND 34.43 31.88 29.75 27.63 S82Y-VM60D 


* The output capacity is 10 Watts. § The output capacity is 20 Watts. 


$82K DIN Rail/Chassis Mount Switching Supplies 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw terminals for both input and output connections 
and enclosed circuit board make this supply extremely safe for open access areas. For mounting track, use Z840-ND or Z841- 
ND 


Specifications: 


¢ Input Frequency: 47Hz ~ 450Hz * Leakage Current: 100V input 0.5mA maximum «° Efficiency: (typical) 60% ~ 80% 
* Overload Protection: 105% ~ 160% of rated load current (typical) * Life Expectancy: 8 years minimum »* Operating Se 
Temperature: 0°C ~ 40°C * Input Voltage: 120VAC (85 ~ 132VAC) or 240VAC (170 ~ 264VAC) selectable * Ambient G AL Cé 
Humidity: Operating 25% ~ 85% »* Noise Filter: Yes * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class B * Output ® — 

Voltage Adjustment Range: +10% 


Input Output Output Dimensions 
Voltage Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
VAC Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 Part No. 
3 5 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND@ 54.23 50.22 46.87 $82K-00305 
3 12 0.25 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND@ 54.23 50.22 46.87 $82K-00312 
3 24 0.13 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 54.23 50.22 46.87 S82K-00324 
7.5 5 15 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND@ 59.76 55.34 51.65 S82K-00705 
85 ~ 264 7.5 12 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND@ 59.76 55.34 51.65 S82K-00712 
7.5 24 0.3 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND@ 59.76 55.34 51.65 $82K-00724 
15 24 0.6 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND@ 89.77 83.12 77.58 S82K-01524 
30 24 1.3 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND® 121.10 112.13 104.65 S82K-03024 
50 24 2.1 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND@ 139.00 128.70 120.12 S82K-05024 
15 5 2.5 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2435-ND@ 89.77 83.12 77.58 S82K-01505 
100 ~ 240 15 12 1.2 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2361-ND@ 89.77 83.12 77.58 $82K-01512 
30 5 5.0 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2436-ND@ 121.10 112.13 104.65 $82K-03005 
30 12 2.5 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2437-ND® 121.10 112.13 104.65 $82K-03012 
90 24 3.75 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2438-ND® 183.22 169.65 158.34 $82K-09024 
tO eee 100 24 4.2 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2360-ND@ 193.75 179.40 167.44 S82K-10024 
@ RoHS Compliant 


S8PS Series Enclosed DIN Rail Mount Supplies 


Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw terminal connections make interfacing to supply convenient. 
For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Specifications: 


«Input Frequency: 47Hz ~ 63Hz »* Overvoltage Protection: Yes « Efficiency: (typical) 74% ~ 80% »* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C *Life Expectancy: 10 years 
minimum ¢ Output indicator: Yes (green) * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class B, EN50081-1 * Leakage Current: 0.5 or 1.0mA maximum * Voltage 
Adjustment Range: -5% ~ 10% * Mean Time Between Failure (MTBF): 135,000 hours minimum 


Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. iJ 25 50 100 Part No. 
50 5 10 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1173-ND 168.48 156.00 145.60 135.20 | S8PS-05005CD 
85 ~ 264 G .W cE 
50 12 4.2 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 168.48 156.00 145.60 135.20 | S8PS-05012CD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2424 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic DC-DC Power Modules 


The FD Series are DC-DC converters especially 
designed for Telecommunication equipment (i.e., 
Base Station RF Power Amplifier, Private Branch 
Exchange (PBX). FD Series involves newly developed 
“Partial Resonant Zero Voltage Switching Converter’, 
“High Thermal Conductive Composite Board” and 
“Low Profile Inductors” to achieve high density, high 
efficiency and low EMI noise 


Applications: 

¢ RF Power Amplifier for Base Station 
+ Private Branch Exchange (PBX) 
Features: 


¢ Parallel operation with forced load sharing 
« Remote ON/OFF (primary side referenced) 
¢ Adjustable output voltage 


FD-Series 


* Power Good Signal (POK) 

¢ Thermal protection 

* Over voltage and over current protection 

* Case ground (Base Plate) pin 

* Remote sense 

* UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 

* CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
* Mounting Inserts: M3 X 0.5 


VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) Reg. (%) Reg. (%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 
Output Power - 600 Watts 

19 | 24 36 28 21.5A 19-36 100 07 05 87.5 ~40°C ~ 85°C '@ SEOW P12731-ND 395.01 EUMFD60V28A 
-40°C ~ 100°C @ 448w 

36 | 48 72 12 50A 36-72 80 0.5 05 89 240°C:<' 85°C '@ GOOW P12732-ND 395.01 EUMFD60Y12A 
-40°C ~ 100°C @ 540W 

36 | 48 72 28 21.5A 36-72 100 0.75 05 91 AO SES @ C02 P12733-ND 395.01 EUMFD60Y28A 
-40°C ~ 100°C @ 546w 


P12734-ND Power Choke For FD Series LO=2.54uH @ 0A, L1=1.75uH @ 25A, DCR=2.2mQ 


Panasonic DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC converters. The DC/DC converter is 
accomplished by means of switching mode control without a transformer. When used with a simple rectifier 
circuit they can be connected directly to AC. 


Features: ¢ With over current protector. 
Recommended Applications: * Power supply for microcomputer, fan motor, LED, buzzer and sensor circuit 
of household electric equipment. 
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Input Output Output Dimensions Price 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Each Panasonic 
Fig. (Min.) (Typ.) (Max.) (Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) 1 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 5.10 5.35 100mA = 6.0 P11447-ND 7.44 5.45 5.10 EHD-RD3303 
113 141 190 11.0 12.0 13.0 200mA 4.3 6.0 P13450-ND@ 6.75 4.94 4.62 EHD-RD3324Y 
113 141 195 18.5 20 21.5 200mA 4.3 6.0 P13454-ND® 9.07 6.64 6.21 EHD-RD3357 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P13452-ND@ 8.16 5.97 5.59 EHD-RD3362B 
2 -113 “141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -250mA 4.3 7.0 P13453-ND@ 10.81 7.91 7.41 EHD-RD3376 
-113 “141 -170 -31.5 -32.0 -32.5 -100mA 6.5 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 “141 -170 -31.4 -32.0 -32.6 -150mA 6.5 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 
-113 “141 -200 -22.5 -24.0 -25.5 -180mA 4.3 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -200mA 4.3 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 4.73 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 12.0 13.0 300mA 4.5 7.0 P11454-ND 14.03 10.27 9.61 EHD-RD3326 
4 -113 -141 -170 -4.75 -5.10 -5.35 -30mA = = P11455-ND. 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306, 
5 90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA = 10.0 P11456-ND@ 6.87 5.03 4.71 EHD-RD3323 
113 141 170 18.5 20.0 21.5 100mA = 11.0 P11457-ND 9.81 7.18 6.72 EHD-RD3353 
6 225 310 391 22.0 24.0 26.0 100mA 47 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 12.0 13.0 400mA 47 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 24.0 25.0 400mA 47 7.0 P11460-ND. 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364A 
8 113 141 170 18.5 20 21.5 80mA 7.2 10 P13451-ND@ 17.45 12.77 11.95 EHD-RD3356 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2425 


TI @ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Enclosed Switching Power Supplies 


SXU, SP and SPN SERIES Universal Input 


SXU Series: Features: * AC (AC85-132V) * Metal Chassis with Cover »* Compact, Low- 
Profile Packages * Three Year Factory Warranty General Specifications: * Input Frequency: 
50/60Hz (47~63 Hz) * Output Adjust Range: +10% * Over Voltage Protection: Zener Limiter 
(Output Shutdown: for 50, 100 and 150 Models). * Over Current Protection: Over 105% 
(Automatic Recovery). * Temperature Coefficient: 0.02% /°C * Rise Time: 100 mS maximum 
(at 25°C nominal input/output) and 300 mS maximum for 100 & 150 Models * Hold-Up Time: 
20mS (typical) 


SP and SPN Series: Features: * Universal Input (AC85-264V) »* Built-in Overvoltage/ 
Overcurrent Protection * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C » Lightweight Construction 
«Metal Chassis with Cover °¢3 Year Factory Warranty General Specifications: « Input 
Frequency: 50/60Hz (47-63Hz) * Output Adjust Range: +10% * Output Ripple (100/230VAC, 
Full load): 150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz » Over Voltage Protection: Zener Limiter 
© Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) 

Note: For safety and EMI certifications please see Digi-Key website for data sheet. 


Single Output 
Input Output | Output Current Dimensions Input Output | Output Current Dimensions 
Input | Current | Voltage |@100V @230V Inch (mm) Digi-Key Price Each =| Volgen Input | Current | Voltage |@100V @230V Inch (mm) Digi-Key Price Each | Volgen 
Voltage} A(typ) (VDC) (A) HxWxD Part No. i] 10 | Part No. Voltage |} A(typ) (VDC) (A) HxWxD Part No. 1 10 ‘| Part No. 
SX15U — 15 Watts SPN30 — 30 Watts — RoHS Compliant 
03 5 30 30 62-1001-ND® 51.08 46.71 | SX15U-05S 1-13 5 60 6.0 62-1065-ND 64.00 56.00 | SPN30-05S 
a5-132 | 03 12 43° 1.3 | 1.34% 2.72x3.31 |62-1002-ND@ 51.08 46.71 | SX15U-12S 1-13 12 26 3.0 | og yo95 4.99 [02 1086-ND 64.00 56.00 | SPN30-12S 
03 15 10 1.0 (34x69x84) |62-1003-ND@ 51.08 46.71] SX15U-15S | | 85-264 | 1-1.3 15 21 25 | oy 75x 1115) [62 1087-ND 64.00 56.00 | SPN30-15S 
03 24 O7 OF 62-1004-ND 51.08 46.71 | SX15U-24S 14.3 24 140 15 ~~? |62-1068-ND 64.00 56.00 | SPN30-24S 
NEW! SP15U — 15 Watts — RoHS Compliant NEW! 14.3 48 07 08 62-1069-ND 64.00 56.00 | SPN30-48S 
017-036] 5 30 36 62-1022-ND 59.50 54.50] SP15U-058 SPN50 — 50 Watts — RoHS Compliant 
0.17-0.386] 12 | 13 15 Jan age 44 /62-1023-ND 59.50 54.40 | SP15U-128 1413 5 10 10 62-1070-ND T1417 65.08) SPNSO-05S 
85-264 |0.17-0.36] 15 | 10 1.2 (eax Be ony, [62-1024-ND 59.50  54.40| SP15U-15S | | 85-264 i 2 7 Py i a. is rs eens m a ate Soe 
0.17-0.36] 24 07 08 62-1025-ND 59.50 54.40 | SP15U-24S ahs : 5 | (87x 80x 134.5) |6210724 ‘ ’ , 
0.17-0.36] 48 | 035 04 62-1026-ND 59.50 54.40 | SP15U-48S SE Pei — eee) TAT 65.08 | SPN50-485 
_ atts 
SP30U — 30 Watts 
03307] 33] 60 70 62-1027-ND 70.00 6400] SP30U-038 peeall ax doses ee eee oe eel eoneenes 
0330.7) 5 60 7.0 62-1028-ND@t 70.00 64.00| SP3OU-058 | | ae oe, |ossao| 45 52 52. | 152x347X7.00 le sno une 89.08 84.24) SPN75-15S 
5-264 [033-07] 12 26 3.0 | 1.30x311x4.88/62-1029-ND@t 70.00 64.00] SP30U-12S ossio| 124 3232 | (39%88X178) les sosonne 908 84.04 | SPN7B-248 
0.33-0.7) 15 21 25 | (33x79x124) |62-1030-ND@t 70.00 64.00] SP30U-15S oss-10| 48 16 16 62-1043-ND 89.08 84.24 SPN75-485 
0.33-0.7) 24 14 15 62-1031-ND@+ 70.00 64.00 | SP30U-24S —— : —~SPNi00 — 100 Watt - : 
0.33-0.7| 48 07 08 62-1032-NDt 70.00 64.00 | SP30U-48S STS ETT = 35 Tad ieee Aig 40 11a | SPNON-OSS 
NEW! SP20U)—'50 Watts, —\ RoHS Compliant. NEW! 066-43] 12 | 86 86 |i, ace gyn (G21045-ND@ 118.48 112.04 | SPN100-128 
0521.2) 5 | 10.0 12.0 62-1034-ND 89.60 81.20) SPSOU-05S | | g5-264 |0.66-13] 15 | 70 7.0 | 2 X00" "'° leo 4046-ND@ 118.48 112.04 | SPN'100-15S 
5-264 [08212] 12 46 55 | 1.30x3.50x 7.24 |62-1035-ND 89.60 81.20 | SP50U-12S 066-13) 24 4444 | (89X93X207) Jeo sq47-ND@ 41848 112.04 | SPN100-248 
0.52-1.2 15 37 4.4 (33 x 89x 184) |62-1036-ND 89.60 81.20 | SP5QU-15S 0.66-1.3 48 22 22 62-1048-ND 118.48 112.04] SPN100-48S 
0.52-1.2| 24 23 25 62-1037-ND 89.60 81.20 | SP50U-24S SPN150 — 150 Watts — RoHS Compliant 
SPN15 — 15 Watts 100-13) 5 30.0 30.0 62-1049-ND 142.49 134.74] SPN150-05S 
1-13 5 3.0 36 62-1060-ND® 50.66 += 44.33 | SPN15-05S 1.0013) 12 | 130 180 | yap qoqy gq [621050:ND 142.49 134.74 | SPN150-128 
141.3 12] 125 15 | sop oa yg.ay OZ 1061-ND® — 50.66 44.33 SPN15-128 | | 85-264 | 1.0043] 15 | 10.0 10.0 | (gan oie) [621092-ND¢ 142.49 134.74 | SPN150-15S 
85-264 | 1-1.3 15 1012 | oo rr ges) [621062ND@ 50.66 44.33 SPN15-15S 100-13] 24 65 65 | (45X107x216) Jey tostn 142.49 134.74 | SPN150-245 
141.3 24 | 065 08 | 271X865) leo toga.ne 50.66 44.33 | SPN15-245 1.00-1.3| 48 33.33 62-1052-ND 142.49 134.74 | SPN150-48S 
141.3 48 03 04 62-1064-ND 50.66 44.33 SPN15-488 | § RoHS Compliant + NEW! 
Triple Output (no minimum load required) 
Dimensions 
Input Output Output Output Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage 1 2 3 HxWxD Part No. 1 10 Part No. 
SP15U — 15 Watts — RoHS Compliant 
eoed BV @ 2.0A 12V @ .50A =12V @ SOA 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1088-ND 76.77 70.20 | SP15U-0522T 
5V @ 2.0A 15V @ .45A -15V @ .45A 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1074-ND 76.77 70.20 | SP15U-0533T 
SP30U — 30 Watts — RoHS Compliant 
peoat BV @ 4.0A 12V @ 1.20 12V @ .60A 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1089-ND 98.23 89.81 SP30U-0522T 
5V @ 4.0A 15V @ 1.0A -15V @ .50A 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1075-ND 98.23 89.81 SP30U-0533T 
SP50U — 50 Watts — RoHS Compliant 
aeea BV @ 6.0A 12V @ 2.0A 12V @ 1.0A 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1090-ND 142.80 130.56 | SP50U-0522T 
5V @ 6.0A 15V @ 1.40 -15V @ 1.0A 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1091-ND 142.80 130.56 | SPS50U-0533T 
SP80U — 80 Watts 
85-264 5V @ 10A 15V @ 2.8A =15V @ 1.2A 7.48 x 3.94 x 1.58 (190 x 100 x 40) 62-1077-ND 176.17 161.08 | SP80U-0533T 


Open Frame Power Supplies 


Features: ¢ Universal Input (AC85-264V) ¢ Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection 


Temperature: 10°C ~ 70°C 


KR SERIES (PC Mount) — Single/Dual Output 


KR Series 


* Operating 
* Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover (optional on KLT series 
only) * 3 Year Factory Warranty 
General Specifications: * Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust Range: +10% on KLT 
series (no adjustment on KRS series) * Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV / 75mVp-p maximum 
DC-100MHz * Over Voltage Protection: Zener Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) 
Note: For safety and EMI certifications please see Digi-Key website for data sheet. 


KL Series 


Output Output Dimensions 
Input Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Watt Voltage (VDC) (A) WxLxD Part No. 1 10 Part No. 
Single Output 
5 2.00 62-1078-ND 21.87 19.83 KRS10F-05 
12 0.84 62-1079-ND 21.87 19.83 KRS10F-12 
10 85-264 15 0.65 1.26 x 2.56 x.65 (92 x 65.02 x 16.51) 62-1080-ND 21.87 19.83 KRS10F-15 
24 0.42 62-1081-ND 21.87 19.83 KRS10F-24 
3.3 6 62-1096-ND NEW! 41.35 37.81 KRS25F-03 
5 5 62-1097-ND NEW! 41.35 37.81 KRS25F-05 
25 85-264 12 21 1.61 x 3.35 x .91 (41 x 85 x 23) 62-1098-ND NEW! 41.35 37.81 KRS25F-12 
15 1.7 62-1099-ND NEW! 41.35 37.81 KRS25F-15 
24 1 62-1100-ND NEW! 41.35 37.81 KRS25F-24 
Output Output Dimensions 
Input Voltage Current (mA) Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Waitt Voltage (VDC) 100VAC 230VAC WxLxD Part No. 1 10 Part No. 
NEW! Dual Output NEW! 
+12 42 ~ 420 50 ~ 500 62-1095-ND 24.50 22.40 KRD10F-1212 
a peace £15 35 ~ 350 42 ~ 420 TZ CG: G9 (8205-05 x16-51) 62-1094-ND 24.50 22.40 KRD10F-1515 


(Continued) 


2426 1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Open Frame Power Supplies (cont) 


KL SERIES — Triple Output 
Output Output Dimensions 
Input Voltage Current Input Output Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) Housing Contacts Housing Contacts LxWxH Part No. al 10 Part No. 
15 Watt 
SY 20 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 50 455-1186-ND 455-1319-1-ND 455-1902-ND 455-1135-1-ND : a 62-1082-ND 44.67 40.49 KLT15F-0522 
aay Bs (140 x 65 x 22.60) 
oy es 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 15V 45 455-1186-ND 455-1319-1-ND 455-1902-ND 455-1135-1-ND ' ‘ - 62-1083-ND 44.67 40.49 KLT15F-0533 
Ban ve (140 x 65 x 22.60) 
Cover for KLT15 Power SupplieSi..ci.i.cacccssdecisessiaeassasdsiaeasraadeds sacsaadsaaeaceaaabiiea snead dauuesnea sasdun adeaatsauwasnaatsiawadnaateiadlasndece 62-1084-ND 8.80 7.98 KLT15 COVER 
30 Watt 
oy #0 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 1.2 455-1186-ND 455-1133-1-ND 455-1187-ND 455-1133-1-ND ; : 62-1085-ND 50.35 45.64 KLT30F-0522 
Sav fa (140 x 65 x 22.60) 


Features: * Ultra compact size * Remote On/Off * High Efficiency 
NEW! DC/DC Converters pesca th : 
MSs Series 15 Watt Note: For safety and EMI certifications please see Digi-Key 


website for data sheet. 


Output Output Dimensions 
Input Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) WxHxD Part No. if 10 Part No. 
Single Output 
33 0-35 62-1101-ND 39.25 35.89 MSS15-2403 
5 0-3.0 62-1102-ND 39.25 35.89 MSS15-2405 
TeS6 12 0-1.25 TO X04 x 1:0425:4 210X254) 62-1103-ND 39.25 35.89 MSS15-2412 
15 0-1.0 62-1104-ND 39.25 35.89 MSS15-2415 
33 0-35 62-1105-ND 39.25 35.89 MSS15-4803 
5 0-3.0 62-1106-ND 39.25 35.89 MSS15-4805 
35 12 0-1.25 HO KOG x10 25:4 210x254) 62-1107-ND 39.25 35.89 MSS15-4812 
15 0-1.0 62-1108-ND 39.25 35.89 MSS15-4815 
Dual Output 

#12 20.6 62-1109-ND 39.25 35.89 MSD15-2412 
ee #15 40.5 Pe ROE ES ANION ELS! 62-1110-ND 39.25 35.89 MSD15-2415 
212 20.6 62-1111-ND 39.25 35.89 MSD15-4812 
eee #15 40.5 TOKO A le COS X1O% 208) 62-1112-ND 39.25 35.89 MSD15-4815 


Fig. 1 — Switching Power Supply — USB A Fig. 2 — Linear Power Supply — US/Canada Transformer 


SPECIFICATIONS: « Input Voltage Range: 90V 
~ 264VAC ° Frequency Range: 47Hz ~ 63Hz 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 

Safety Requirements/EMI Standards: Please see 
data sheet on Digi-Key website. 


SPECIFICATIONS: 

¢ Rated Input Voltage: 120 VAC 

° Safety Requirements: Please see 
data sheet on Digi-Key website. 


EISA Fig. 3 Configurable Wall/Desktop Multi Plug 
COMPLIANT 


T103-US 


T103-AUS 7103-EU 


Note: Input power accessories are sold separately. 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Switching Power Supply — USB A 
1 5VDC 500 +0.3V 2.40 x 1.30 x 1.38 (61 x 33 x 35) USBA 71002-ND 7.14 6.79 6.25 5.97 EPS050050U-I38-SZ 
5VDC 1,000 +5% 2.87 x 1.14 x 1.75 (73 x 29 x 45) USBA T1003-ND 8.50 8.08 7A4 7.10 EPS050100U-138-SZ 
Linear Power Supply — US/Canada Transformer 
9VAC 500 45% 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) S/Tt T1004-ND 7.56 6.05 5.29 5.04 EPA090050-S/T-SZ 
9VAC 1,000 45% 2.60 x 1.97 x 1.60 (66 x 50 x 41) S/Tt T1005-ND 8.40 6.72 5.88 5.59 EPA090100-S/T-SZ 
2 12VAC 500 +5% 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) S/Tt 71007-ND 8.10 6.48 5.67 5.40 EPA120050-S/T-SZ 
12VAC 1,000 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) S/Tt T1008-ND 11.52 9.22 8.06 7.68 EPA120100-S/T-SZ 
24VAC 500 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) S/Tt T1009-ND TASTE 9.42 8.24 7.84 EPA240050-S/T-SZ 
Configurable Wall/Desktop Multi Plug 
5VDC 4,000 4.5 ~ 5.5V 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 71011-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT050400-P5P-KH 
6VDC 3,500 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 71012-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT060350-P5P-KH 
3A 9VDC 2,500 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 21 71013-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT090250-P5P-KH 
12VDC 2,500 45% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 71014-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT120250-P5P-KH 
15VDC 2,000 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 71015-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT150200-P5P-KH 
24VDC 1,250 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2a T1016-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT240125-P5P-KH 
3B = = = = — T103-AC-ND 3.50 3.33, 3.06 2.92 EMT-AC 
= _ = _ — T103-US-ND 80 76 .70 67 EMT-US 
3C = = = = = T103-EU-ND 96 91 84 -80 EMT-EU 
= = = = = T103-UK-ND 1.28 1.22 12 1.07 EMT-UK 
= = = = = T103-AUS-ND -96 91 84 -80 EMT-AUS 


t “S/T” = Stripped/Tinned 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2427 


Fs"! INC Wall and Desktop Transformers 


7 The Energy Independence and Security Act (EISA) OF 2007 mandates that external power supplies sold in the U.S. meet both a 
#2 EISA minimum efficiency percentage based on rated output wattage, and a maximum power output of 0.5W in a no-load condition. Becoming 
pet en COMPLIANT effective on July 1, 2008, this makes the same “level IV” efficiency standards created under the voluntary Energy Star program and 


WE SELL mandatory California Energy Commission (CEC) regulations compulsory nationwide. All CUI Inc. EPS, ETS, EMS and EMT series 
models meet or exceed EISA 2007 standards and are legal for use in all 50 states and territories. For further information, please view 
the EISA 2007 product training module available at Digi-Key’s website. 


Fig. 1 — Multi-Plug 


FEATURES: « Interchangeable AC plug * Universal 
Input: 90 ~ 264VAC ¢ Continuous short circuit protection 
* Conductive EMI meets CISPR/FCC Class B * High 
Efficiency: 75% typical * Operating Temperature: 0°C 
~ 40°C 

Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition (The 
blade configuration was evaluated to the Standard for 
Attachment Plugs and Receptacles, UL498) (2) cUL, 
CSA C22.2, No. 60950 (3) TUV, EN60950:2000 (4) 
CE (5) GS 


Fig. 3 — 24 Watt 


FEATURES: ¢ Universal Input: 
90 ~ 264VAC * Over current 
protection * Continuous 
short circuit protection * EMI/ 
EMC meets FCC Class B 
¢ High Efficiency: 75% typical 
¢ Operating Temperature: 0°C 
~ 40°C 

Safety Requirements: (1) UL 
(2) cUL 


Fig. 6 — 60 Watt 


FEATURES: 

* Universal Input: 90 ~ 255VAC 

* Over voltage protection 

* Continuous short circuit protection 

* EMI meets FCC Class B, VCCI-II 

* High Efficiency: 85% typical 

* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 

Safety Requirements: (1) UL (2) cUL (3) GS (4) CE 


Fig. 4 — 25 Watt 


FEATURES: 

¢ Universal Input: 90 ~ 255VAC 
* Over voltage protection 
¢ Continuous short circuit 
protection * EMI meets FCC 
Class B, VCCI-II * High Efficency: 
75% typical * Operating 
Temperature: 0°C ~ 40°C 

Safety Requirements: (1) UL (2) 
CUL (3) GS (4) CE 


Fig. 2 — 6/15 Watt 


FEATURES: 

6 Watt Class 2 and UL1310 for linear power supply replacement use. 
Input: 100 ~ 120VAC * Over current protection * Continuous short 
circuit protection * EMI meets FCC Class B * Operating Temperature: 
0°C ~ 40°C Safety Requirements: (1) UL1310 (2) cUL1310 

15 Watt: Universal Input: 90 ~ 264VAC «Over current protection 
* Continuous short circuit protection * EMI/EMC meets FCC Class B, 
VCCI-Il_* High efficiency: 75% typical * Operating Temperature: 0°C 
~ 40°C Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 


Fig. 5 — 40 Watt 


FEATURES: 

* Universal Input: 90 ~ 240VAC 

* Over voltage protection 

* Continuous short circuit protection 
¢ EMI meets FCC Class B 

* High Efficiency: 80% typical 

* Operating Temperature: 0°C ~ 
40°C 


Safety Requirements: (1) UL (2) 
cUL (3) GS (4) CE 


Fig. 7 — Right Angle Output Connector 


FEATURES: 

* 100 ~ 120 VAC Input 

* Regulated Output Voltage 

* Over-load protected 

¢ Short-circuit protected 

* UL/CUL Certified and FCC class B compliant 


Safety Requirements: Please see data sheet on Digi-Key website. 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Size (mm) | Part No. ql 10 50 100 Part No 
Multi-Plug 
5VDC 1,200 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T946-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS050120-P5P-SZ 
5VDC 3,200 +6% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F 1377-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS050320-P5P-SZ 
6VDC 1,000 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 7947-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS060100-P5P-SZ 
6VDC 3,000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.14 T378-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS060300-P5P-SZ 
9VDC 660 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T948-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS090066-P5P-SZ 
9VDC 2,000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F T379-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS090200-P5P-SZ 

1 12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T949-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P5P-SZ 
12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 25 T945-P6P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P6P-SZ 
12VDC 1,500 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1$ T380-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS120150-P5P-SZ 
15VDC 400 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T950-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS150040-P5P-SZ 
15VDC 1,200 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F T381-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS150120-P5P-SZ 
18VDC 1,000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1$ T382-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS180100-P5P-SZ 
24VDC 750 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.14 T383-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS240075-P5P-SZ 

6 Watt Switching Wall Mount 
3VDC 1,000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T975-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS030100-P7P 
4.5VDC 1,000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T976-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS045100-P7P. 
5VDC 1,000 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.5$ 7977-P6P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS050100-P6P 
6VDC 1,000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T978-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS060100-P7P. 
9VDC 660 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 3.5 T979-P1P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P1P 
9VDC 660 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1F T980-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P5P. 

2 9VDC 660 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T981-P7P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P7P. 
12VDC 500 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 3.5 T982-P1P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P1P. 
12VDC 500 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1$ T983-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P5P. 
12VDC 500 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T984-P7P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P7P. 
15VDC 400 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1$ T985-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS150040-P5P. 
18VDC 330 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 21% T986-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS180033-P5P 
24VDC 250 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1$ T987-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS240025-P5P. 

4 9.5mm Long Plugs $12mmLong Plugs t+ Output cord is 1500mm in length 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2428 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Gu INC Wall and Desktop Transformers (cont) (OBoks 
Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Size (mm) | Part No. al 10 50 100 Part No. 
15 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 2,600 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.14 T988-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS050260UH-P5P-SZ 
6VDC 2,500 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1$ T989-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS060250UH-P5P-SZ 
9VDC 1,660 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1$ T990-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS090166UH-P5P-SZ 
2 12VDC 1,250 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.14 T991-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS120125UH-P5P-SZ 
15VDC 1,000 45% 2.83 x 1.87 x 1.04 (72 x 47.6 x 26.5) 2.1$ T992-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS150100UH-P5P-SZ 
18VDC 825 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.14 T993-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS180083UH-P5P-SZ 
24VDC 625 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1F T994-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS240063UH-P5P-SZ 
24 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 4,000 +10% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1F T995-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS050400U-P5P-KH 
6VDC 3,500 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.14 T996-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS060350U-P5P-KH 
3 9VDC 2,500 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1F T997-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS090250U-P5P-KH 
12VDC 2,000 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T998-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS120200U-P5P-KH 
15VDC 1,600 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T999-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS150160U-P5P-KH 
24VDC 1,000 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T1000-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS240100U-P5P-KH 
25 Watt Desktop Series 
5VDC 4,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1F T951-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS050400UTC-P5P-SZ 
6VDC 3,300 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T952-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS060330UTC-P5P-SZ 
9VDC 2,200 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T953-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS090220UTC-P5P-SZ 
4 12VDC 2,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T954-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS120200UTC-P5P-SZ 
15VDC 1,330 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.14 T955-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS150133UTC-P5P-SZ 
18VDC 1,100 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.14 T956-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS180110UTC-P5P-SZ 
24VDC 1,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.14 T957-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS240100UTC-P5P-SZ 
40 Watt Desktop Series 
9VDC 4,000 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1F T959-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS090400UTC-P5P-SZ 
5 12VDC 4,160 45% 3.80 x 2.40 x 1.30 (97 x 62 x 33) 2.14f 71010-P5P-ND 25.50 24.23 22.31 21.24 ETS120416UTC-P5P-SZ 
15VDC 2,700 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 2.14 T961-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS150270UTC-P5P-SZ 
24VDC 1,700 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1$ T962-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS240170UTC-P5P-SZ 
60 Watt Desktop Series 
12VDC 5,000 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1F T963-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS120500UTC-P5P-SZ 
6 15VDC 4,000 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1$ T964-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS150400UTC-P5P-SZ 
19VDC 3,150 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1$ T965-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS190315UTC-P5P-SZ 
24VDC 2,500 +5% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1$ T966-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS240250UTC-P5P-SZ 
Right Angle Output Connectors 
12VAC 1,000 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 2.1 71017-P5R-ND 11.53 9.22 8.07 7.66 EPA120100-P5R-SZ 
24VAC 500 45% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 2.1 71018-P5R-ND 11.78 9.42 8.25 7.82 EPA240050-P5R-SZ 
ae 6VDC 1,000 45% 2.48 x 1.04 x 1.70 (63 x 26.6 x 43.3) 2.1 71019-P5RP-ND 8.95 7.16 6.27 5.95 EPS060100-P5RP 
9VDC 660 45% 2.48 x 1.05 x 1.69 (63 x 26.8 x 43) 2.1 71020-P5RP-ND 8.73 6.98 6.11 5.80 EPS090066-P5RP 
12VDC 500 +5% 2.48 x 1.05 x 1.69 (63 x 26.8 x 43) 24 71021-P5RP-ND 8.73 6.98 6.11 5.80 EPS120050-P5RP 


4 9.5mm Long Plugs +12mmLong Plugs ft Output cord is 1500mm in length 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


Standard Wall and Desktop Transformers 


Fig. 1 — Multi-Plug 


SPECIFICATIONS: « Interchangeable AC plug ¢ Universal Input: 90 ~ 
264VAC ¢ Continuous short circuit protection * Conductive EMI meets 
CISPR/FCC Class B »* High Efficiency: 75% typical * Operating Temp- 
erature: 0°C ~ 40°C * Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition 
(The blade configuration was evaluated to the Standard for Attachment 
Plugs and Receptacles, UL498) (2) cUL, CSA C22.2, No. 60950 (3) 
TUV, EN60950:2000 (4) CE (5) GS 


Fig. 2 — US/Canada Fig. 3 — European Transformer 
Transformer 


SPECIFICATIONS: 
° Safety Requirements: Please see 
data sheet on Digi-Key website. 


SPECIFICATIONS: 
* Safety Requirements: (1) TUV/GS (2) CE 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) Part No. i 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug 
9VDC 3,300 43% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T367-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS090330-P5P-IC 
1 12VDC 2,500 42% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T368-P5P-ND® 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS120250-P5P-IC 
15VDC 2,000 42% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T369-P5P-ND@ 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS150200-P5P-IC 
24VDC 1,250 42% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T370-P5P-ND® 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS240125-P5P-IC 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 
5VDC 300 5% 2.50 x 1.72 x 1.72 (64 x 44 x 39) 2.50 T314-P6P-ND® 7.38 5.90 §.17 4.90 DPRO050030-P6P-SZ 
5VDC 1,500 5% 4.70 x 3.00 x 2.50 (121 x 78 x 64) 2.10 T311-P5P-ND 37.42 32.75 31.06 27.13 DTR050150-P5P 
2 9VDC 650 _ 2.59 x 1.96 x 1.59 (66 x 50 x 41) 214 T514-P5P-ND® 6.58 5.26 4.61 4.37 DPDO90065-P5P-SZ 
9VDC 800 5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.10 T435-P5P-ND® 12.03 9.62 8.42 7.99 DPRO90080-P5P-SZ 
12VAC 1,000 = 2.86 x 2.19 x 1.77 (73 x 56 x 45) S/Tt T623-ND 6.45 5.16 4.52 4.29 DPA120100-S/T-TK 


@ ROHS Compliant + “S/T" =Stripped/Tinned + &9.5mm_Long Plugs 0 12mm Long Plugs 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2429 


ZS 
ZAeovr'N’ Standard Wall and Desktop Transformers (con) 


Fig. 4 — 12 Watt Power Strip Type 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage: ACQOV ~ 264V 

¢ Frequency: 50Hz ~ 60Hz 

¢ Minimum Load Current: 0A 

* Load Regulation: 5% 

¢ Short Circuit and Over-current 
Protection: Shutoff and Auto 
Restart 

* Safety Requirements: Please 
see data sheet on Digi-Key 


Fig. 5 — Small Desktop Series 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage Range: AC9OV ~ 264V 
* Frequency: 50Hz ~ 60Hz 

* Load Regulation: 5% 

¢ Minimum Load Current: 0A 

* Short Circuit and Over-current 
Protection: Shutoff and Auto 
Restart 

¢ Safety Requirements: Please 
see data sheet on Digi-Key 


Fig. 6 — 50 Watt Desktop Series 
SPECIFICATIONS: 


* Rated Input Voltage: AC100V 
~ 240V 


¢ EMI Requirement: (1) Meet 
FCC; Class B, CE, VCCI-II 

¢ Safety Requirements: 
Please see data sheet on 
Digi-Key website. 


website. website. 
Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input — RoHS Compliant 

9VDC 200 No 2.20 x 1.73 x 1.41 (56 x 44 x 36) 2.10 T967-P5P-ND 5.23 4.18 3.66 3.49 DPD090020-P5P-SZ 
9VDC 500 No 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) 2.10 T968-P5P-ND 6.20 4.96 4.34 4.14 DPDO090050-P5P-SZ 

2 12VDC 500 No 2.60 x 1.97 x 1.59 (66 x 50 x 41) 2.10 T969-P5P-ND 6.30 5.04 4.41 4.20 DPD120050-P5P-SZ 
12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.10 T970-P5P-ND. 7.78 6.22 5.45 5.19 DPD120080-P5P-SZ 
12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.50 T1001-P6P-ND 7.78 6.22 5.45 5.17 DPD120080-P6P-SZ 
12VAC 1,000 No 2.60 x 1.97 x 1.59 (66 x 50 x 41) S/Tt T972-ND 6.38 5.10 4.47 4.25 DPA120100-S/T-SZ 

European Transformer 230VAC/50Hz Input - RoHS Compliant 

3 9VDC 500 No 2.91 x 2.05 x 1.61 (74 x 52 x 41) 2.10 T973-P5P-ND 6.93 5.54 4.85 4.62 DPDO90050E-P5P-SZ 

12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.92 (82 x 59 x 49) 2.10 T974-P5P-ND 8.93 7.14 6.25 5.95 DPD120080E-P5P-SZ 
12 Watt Power Strip Type - RoHS Compliant 

5VDC 2,000 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T450-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS050200UPS-P5P-SZ 
6VDC 2,000 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T451-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS060200UPS-P5P-SZ 

4 9VDC 1,300 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T460-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS090130UPS-P5P-SZ 
12VDC 1,000 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T461-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS120100UPS-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T455-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS240050UPS-P5P-SZ 

12 Watt Power Strip Type - EISA & RoHS Compliant 

5VDC 2500 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1022-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS050250UPS-P5P-KH 
6VDC 1750 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1023-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS060175UPS-P5P-KH 
9VDC 1200 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1024-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS090120UPS-P5P-KH 
12VDC 1000 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1025-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS120100UPS-P5P-KH 

4 12VDC 1000 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1026-P5RP-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS120100UPS-P5RP-KH 
12VDC 1000 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71027-P6P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS120100UPS-P6P-KH 
15VDC 800 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1028-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS150080UPS-P5P-KH 
18VDC 670 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1029-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS180067UPS-P5P-KH 
24VDC 500 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1030-P5P-ND NEW! 16.63 13.30 11.64 11.08 EPS240050UPS-P5P-KH 

12 Watt Small Desktop - RoHS Compliant 

5VDC 2,500 5% 2.91 x 1.81 x 0.98 (74 x 46 x 25) 214 T850-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS050250SUDC-P5P-SZ 
6VDC 2,000 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T851-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS060200SUDC-P5P-SZ 

5 9VDC 1,330 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T852-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS090133SUDC-P5P-SZ 
12VDC 1,000 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T853-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS120100SUDC-P5P-SZ 
18VDC 670 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T854-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS180067SUDC-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T855-P5P-ND. 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS240050SUDC-P5P-SZ 

12 Watt Small Desktop - EISA & RoHS Compliant 

5VDC 2500 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1031-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS050250SUDC-P5P-KH 
6VDC 1750 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1032-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS060175SUDC-P5P-KH 
9VDC 1200 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1033-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS090120SUDC-P5P-KH 

5 12VDC 1000 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (75 x 47 x 29) 2.10 T1034-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS120100SUDC-P5P-KH 
15VDC 800 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1035-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS150080SUDC-P5P-KH 
18VDC 670 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1036-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS180067SUDC-P5P-KH 
24VDC 500 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1037-P5P-ND NEW! 16.28 15.47 14.25 13.56 ETS240050SUDC-P5P-KH 

50 Watt Desktop Series - ROHS Compliant 
6 15VDC 3,300 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108 x 66 x 36) 2.10 T860-P5P-ND. 34.75 27.80 24.33 23.08 DTS150330UTC-P5P-SZ 
@ RoHS Compliant + “S/T” = Stripped/Tinned &9.5mmLong Plugs ¢ 12mm Long Plugs 


* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 
Plug Options For All CUI Supplies 


Additional plug options AVAILABLE! CUI INC Custom Plug Overmolding without large 
minimum orders and long lead times! Straight or right angle plugs are 
available in the following sizes: P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 
For additional plug and polarity options available, please call 
Digi-Key and request technical assistance to build your custom 
part number. 

(Overmolding Service not available on Medical Switching Power 
Supplies.) 


* Lead-Time: 4 ~ 6 weeks 
* Lead time can be expedited 
in 3 ~ 4 weeks by air freight at 
an additional charge paid by the 
customer. Please call for more 
details. »* Non-Standard plug 
barrel lengths are available 
upon request * Minimum Order: 
100 pieces 


BUILD YOUR PART NUMBER: 


Choose an In stock CUI Power Supply 

Z: special over molding code 

Choose P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 plug options 

If applicable: R-Right angle 

P or N: For DC Output choose Center Positive or Negative 


EMT120250- (000 
——! 7z5RpP 


— 


P-13 (1.7mm Female) 


P-1 (3.5mm Male) 
Tip is Positive, 
Sleeve is Negative 


| 


P-6 (2.5mm Female) 


Polarization 


P-7 (1.3mm Female) 


cd 374 
(9.5) 


P-12 (2.35mm Female) P-14 (1.7mm Female) 


374 


&. 


P-5 (2.1mm Female) 


i 


374 
(9.5) a 


083 
(2.11) 


D 
a 3B Polarization 


-067 Polarization 
i) 
a4) 5.5 


DO 


“6 
ae Polarization 
oe >-O 


AC Cord for 


AC Cord for Europe United Kingdom AC Cord for Australia 


Overall Diameter Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig. Description Wire Gauge Color Approx. (mm) Part No. ll 10 50 100 Part No. 
1 AC Cord for Europe HO5VV-F 3G_1.0mm2 Black 7.0 +0.15 T100-DK-ND 5.68 4.54 3.97 3.77 AC7-DK 
2 AC Cord for United Kingdom HO5VV-F 3G_0.75mm2 Black 6.7 +0.15 T101-DK-ND 9.48 7.58 6.64 6.30 AC8-DK 
3 AC Cord for Australia HO5VV-F 3G _0.75mm2 Black 6.7 +0.15 7102-DK-ND 5.40 4.32 3.78 3.59 AC9-DK 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2430 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Encapsulated Board Mount 


a division of CUI INC 


V-INFINITY AC-DC Converters 


5/15 Watt FSK Power Modules ce @ (&) 


Features: 


rN 


TUV 


Switching Power Supplies 


* Encapsulated, compact case © Over-temperature protection 


FSC-S Series 


* Universal input 


* Built-in EMI filter on FSK-S15 series 


Features: * HI-POT tested « Fixed switching frequency Input Voltage - 
ie P ¢ Inrush current limiting * High efficiency Minimum | Maximum 
* Screw terminals for easy installation + Fixed output voltage * Over-load protection «2 year warranty AC 85 264 
Universal input 85 ~ 264VAC, * Thermal shutdown : DC 110 340v 
110 ~ 340VDC * Output short circuit protection Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


« Encapsulated, compact case 
* High efficiency 
© 100kHz fixed frequency 


Low output ripple and noise 
Isolated output 
2 year warranty 


FSK-S5 Series 


SIDE VIEW 


Dimensions in Inches (mm) 


Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets. o.8 (15.24) 


Pin Assignment Y 
Voltage | Current Size (Inch) Digi-Key Price Each V-Infinity Single Output 80.04 (1.0) | 0.2 (5.08) TORVIEW 
(V) (A) LxW Part No. 1 10 25) Part No. 1. AC(N) 1—1.8 (45.72) +1 2.0 
FSC-S5 Series 2. AC(L) ft _ 60-8) | siey 
33 1.25 2.835x1.24 | 102-1571-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-3R3U 3. No Pin 6h Pa i 5] f ae 
5 1.0 2.835 x1.24 | 102-1572-ND 2876 28.05 + 27.33: | FSC-S5-5U 4. GND (20.32) IN| OUT dof 10 (20.32) 
12 0.42 2.835x1.24 | 102-1573-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-12U 5.4V i 2 ? 3e * 
15 0.33 | 2835x124 | 102-1574-ND 2876 28.05 +~—«-27.33'| FSC-S5-15U ‘ Seo012 (08/8 
24 0.21 2.835x 1.24 | 102-1575-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-24U 
FSC-S15 Series FSK-S15 Series 
33 3.0 3.606 x 2.0 102-1576-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-3R3U [= 2.76 (70) —+ 
5 3.0 3.606 x 2.0 102-1577-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-5U 7 
12 13 3.606 x 2.0 102-1578-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-12U Pin Assignment be iN our od 
15 1.0 3.606 x 2.0 102-1579-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-15U Single Output Ls 
24 0.65 3.606 x 2.0 102-1580-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-24U 1. FG 5. +Vout 
FSC-S30 Series 2. AC(N) | 6. No Pin 
33 6.0 4.567x2.311 | 102-1581-ND 67.34 6566 63.98 | FSC-S30-3R3U 7 eee pe 
5 6.0 4567x2311 | 102-1582-ND 67.34 6566 63.98 | FSC-S30-5U 
12 25 4.567x2.311 | 102-1583-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-12U 
15 2.0 4.567x2.311 | 102-1584-ND 67.34 6566 63.98 | FSC-S30-15U 
24 1.25 | 4567x2311 | 102-1585-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-24U 
Output Output Output 
Power Voltage | Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
25/45/65 Watt Open Frame A Max. (W) | (VDC) | Max. (A) Eat No. 1 ae 25 50 | Part No. 
‘ é = C € @ = Single Output FSK-S5 Series 
Switching Power Supplies me 4.125 33 1.25 102-1469-ND 19.96 1947 1897 17.97 | FSK-S5-3R3U 
Features: * Output over-current protected »* Output over-voltage protected * Universal input voltage: 85 ~ 264VAC, 5 5 1.0 102-1470-ND. 19.96 19.47 1897 17.97 | FSK-S5-5U 
47 ~ 63Hz * Compact size * Output voltage trimable +5% »* Two year warranty 5 12 0.42 102-1471-ND 19.96 1947 18.97 17.97 | FSK-S5-12U 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 
5 15 0.33 102-1472-ND 19.96 1947 1897 17.97 | FSK-S5-15U 
5 24 0.21 102-1473-ND 19.96 1947 1897 17.97 | FSK-S5-24U 
Single Output FSK-S15 Series 
9.9 33 3.0 102-1689-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-3R3U 
15.0 5 3.0 102-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-5U 
15.6 12 oF] 102-1165-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-12U 
15.0 15 1.0 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-15U 
: ; 15.6 24 0.65 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-24U 
Size (Inch) Lx W: 3.5 x2 Size (Inch) L x W: 4.0 x 2 
Matini i 
Volt. | Current) Housing dae Digi-Key Price Each V-Infinity 5 Watt Medical Power Supply 
Fig.| (V) | (A) | Input | Output | Contacts | Part No. 1 10 50 | Part No. PCB Mount 
5 | 4.4 |wM2t01|wM2102|wM2300] 102-1325-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-5 Features: 
, | 12] 20. |wmatot] war2t02 |wm2300 | 102-1326-ND 20.76 19.72 18.17 |VOF-25-12 SB teri etic ih ce (Ty 
15 | 1.6 |WM2101) WM2102 |WM2300| 102-1327-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-15 + Industry standard foot-print 
24) 1.0 |WM2101) WM2102/Wwm2300| 102-1328-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-24 + Efficiency up to 77% A 
3.3 | 6.0 | WM2101/ WM2102)wm2300| 102-1329-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-3.3 Note: For safety and EMI certifications please see data sheets TUV G) 
5 | 6.0 |WM2t101|WM2102)wM2300] 102-1330-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-5 
12 | 3.7 |wm2101] wM2102 |wM2300| 102-1331-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-12 Voltage | Current | Load Reg. | Digi-Key Price Each V-Infinity 
15 | 3.0 |ww2to1]wm2102|ww2300] 102-1332-ND 26.68 25.35 «23.35 | VOF-45-15 ) (A) (%) Baring i iy Zoe BbanNG: 
24 | 1.9 |WM2101)WM2102|WM2300/ 102-1333-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-24 3.3 1.25 1.0 102-1474-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-3.3 
2 | 48 | 0.93 |wM2101/ wM2102/wm2300| 102-1334-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-48 5 1.0 1.0 102-1475-ND 24.74 2413 23.51 | VOFM-5-5 
5 | 8.0 |WM2t01|wM2102)wM2300] 102-1335-ND 29.58 2810 25.88 | VOF-65-5 9 55 1.0 102-1476-ND 24.74 2413 23.51 | VOFM-5-9 
12 | 5.4 |wM2101] WM2102 |WM2300| 102-1336-ND 29.58 2810 25.88 | VOF-65-12 12 A2 1.0 102-1477-ND 24.74 = 2413 23.51 | VOFM-5-12 
15 | 4.3. |wM2101] wM2102 |WwM2300| 102-1688-ND 29.58 2810 25.88 | VOF-65-15 15 33 1.0 102-1478-ND 24.74 2413 23.51 | VOFM-5-15 
24) 2.7 |WM2101) WM2102/WwM2300| 102-1337-ND 29.58 2810 25.88 | VOF-65-24 18 28 1.0 102-1479-ND 24.74 2413 23.51 | VOFM-5-18 
48 | 1.35 |WM2101|WM2102 |WM2300/ 102-1338-ND 29.58 28.10 25.88 _| VOF-65-48 24 23 1.0 102-1480-ND 2474 2413 23.51 | VOFM-5-24 


Open Frame Medical Switching Power Supply 
Features: 
* Universal input 90 ~ 264VAC * Full medical and ITE approvals « Industry standard 2"x4” foot-print © Typical efficiency: 90% * Power density: 18 W/in3 * Active PFC * Auxiliary fan output: 12V 
Output Ripple Mating Connectors 
Voltage | Maximum Current (A)t | & Noise§ J1 J2 J3 Price Each V-Infinity 
(VDC) | Convection | Forced Air |Maximum| Input Output Output | Terminals 1 10 25 Part No. 
5 16 20 50mV WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1691-ND$ 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-5 
12 8.3 13.3 120mV | WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1692-ND 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-12 
24 4.16 6.66 240mV | WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1693-ND 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-24 
48 2.08 3.33 480mV | WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1694-ND 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-48 


t Total continuous output power will not exceed 160W forced air (400LFM), 100W without fan + Total continuous output power will not exceed 100W forced air (400LFM), 80W without fan for 5V 


model 


§ Measured at 20MHz, twisted pair with 0.47uF and 22uF parallel capacitors 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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GY V-INFINITY AC-DC Converters (con) 


a division of CUI INC. 


120/200 Watt Open Frame Switching Power Supplies 


VSBU/VSUU Series 
Features: 


* Universal input voltage: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz or 130 ~ 370VDC = Internal EMI filter * Input surge current, over voltage and over 


load protection * Power factor correction ¢ Class | insulation * Two year warranty * Operating temperature: 0°C ~ 70°C 


VPU Series 
Features: 


* Universal input voltage: 85 ~ 264VAC or 120 ~ 340VDC * Power factor correction * Operating temperature: -10°C ~ 65°C 


Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Output Output Output Mating Connectors 
Power Voltage Current Housing Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 
Maximum (W) (VDC) Typical (A) Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Fig. 1 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0 22 102-1698-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-5 
12 10 102-1695-ND@ 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-12 
120 15: 8 WM2103 wmi17404 WM2300 102-1683-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-15 
24 5.0 102-1696-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-24 
36 3.3 102-1684-ND@ 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-36 
48 25 102-1697-ND 87.01 81.89 76.77 71.66 VSBU-120-48 
Fig. 1 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) - ROHS Compliant 
490 5.0/12 15/6.0 Wwm2103 whiigaod ikio300 102-1699-ND 90.61 8528 79.95 74.62 VSBU-120-D512 
5.0/24 15/3.5 102-1270-ND 90.61 85.28 79.95 74.62 VSBU-120-D524A 
Fig. 1 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
405 3.3/5.0/12 15/6.0/1.0 rere wnigaod Nio300 102-1271-ND 94.16 8863 83.09 77.55 VSBU-120-T3512B 
5.0/12/-12 15/6.0/0.8 102-1272-ND 94.16 8863 83.09 77.55 VSBU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) 
5.0 22 102-1276-ND@ 97.58 91.84 8610 80.36 VSUU-120-5 
12 10 102-1273-ND 9758 9184 8610 80.36 VSUU-120-12 
on 15 8 wnaies Aer abn and 102-1685-ND@ 97.58 9184 8610 80.36 VSUU-120-15 
24 5.0 102-1274-ND® 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-24 
36 3.3 102-1686-ND@ 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-36 
48 2.5 102-1275-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-48 
Fig. 2 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) 
420 5.0/12 15/6.0 wme2103 wmni7404 Wm2300 102-1277-ND@ 98.94 93.13 87.30 81.48 VSUU-120-D512 
5.0/24 15/3.5 102-1278-ND 98.94 93.12 87.30 81.48 VSUU-120-D524A 
Fig. 2 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) - RoHS Compliant 
120 3.3/5.0/12 15/6.0/1.0 WM2103 wm17404 Wm2300 102-1279-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 VSUU-120-T3512B 
5.0/12/-12 15/6.0/0.8 102-1280-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 VSUU-120-T512A 
Cover Top for VSUU=120 Series ..5.sicsedensedended cnediiaademaulerinciedmanedingavanindd shedsedanbed ade edonge 102-1687-ND 2.04 1.92 1.80 1.68 VSUU-TCK 
Fig. 2 — Single Output (Size: 6.8” x 3.8” x 1.5”) - RoHS Compliant 
3.3 30 102-1481-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-3.3 
5 30 102-1482-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-5 
12 16.7 WwMa2114 WM2121 WM2300 102-1483-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-12 
200 15 13.3 102-1484-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-15 
24 8.3 102-1485-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-24 
36 5.5 wmett4 wme2t21 Wm2300 102-1486-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-36 
48 4.2 102-1487-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-48 
@ RoHS Compliant 


800/1500/2400 High Wattage 
Switching Power Supplies 


V-Infinity’s rugged and durable power supplies provide remarkable power and value. The 800W, 1500W and 
2400W series are rich with features like programmable output voltage, remote sense, remote inhibit and current 
sharing. With built-in fans and over voltage, over temperature, overload and short-circuit protection, they can 
stand up to your most demanding industrial control, automation and high power telecommunications applications. 


Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Voltage Output Current @ Size (Inch) Digi-Key Price Each V-Infinity 

(Vv) 120/240 Volt Input (A) Lxw Part No. 1 5 10 Part No. 
VSCP-800 Series 

12 33/66 11.42 x 4.72 102-1490-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-12 

15 26/53 11.42 x 4.72 102-1491-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-15 

24 16/33 11.42 x 4.72 102-1492-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-24 

48 8/16 11.42 x 4.72 102-1493-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-48 
VSCP-1K5 Series 

12 66/125 11.42 x 4.72 102-1494-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-12 

15 53/100 11.42 x 4.72 102-1495-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-15, 

24 33/62 11.42 x 4.72 102-1496-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-24 

48 16/31 11.42 x 4.72 102-1497-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-48 
VSCP-2K4 Series 

12 100/200 13.07 x 8.35 102-1498-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-12 

15 80/160 13.07 x 8.35 102-1499-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-15 

24 50/100 13.07 x 8.35 102-1500-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-24 

48 25/50 13.07 x 8.35 102-1501-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-48 

60 20/40 13.07 x 8.35 102-1502-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-60 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


YQYy V-INFINITY DC-DC Converters 


a division of CUI INC 


POL (Point of Load) Series 
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These “Point of Load” modules serve the needs specifically of the fixed and mobile telecommunications and computing market, employing economical distributed Power Architectures. Provide precisely regulated output 
voltage range from 0.75V to 5VDC over a wide range of input voltage and can operate over an ambient temperature range of -40°C ~ 85°C. Ultra-high efficiency operation is achieved through the use of synchronous 
rectification and drive control techniques. The modules are fully protected against short circuit and over-temperature conditions. 


Features: ¢ Cost efficient open frame design * No minimum load requirement (Stable at all loads) * Remote On/Off * Continuous short-circuit protection and over current protection * Over-temperature protection (OTP) 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each Tape and Reelt V-Infinity 
Fig. (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Qty. Pricing Part No. 
3.0 ~ 5.5 0.75 ~ 3.63 5 102-1287-ND 14.60 13.51 13.14 12.78 = = VPOLS5A-5-SIP 
1 3.0 ~ 5.5 0.75 ~ 3.63 5 102-1288-1-ND+ 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 VPOL5A-5-SMT 
8.3~14 0.75 ~ 5.0 5 102-1289-ND@ 14.60 13.51 13.14 12.78 = — VPOLS5A-12-SIP 
8.3~14 0.75 ~ 5.0 5 102-1290-1-ND+® 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 VPOL5A-12-SMT 
2 3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.63 15 102-1291-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 = = VPOL15A-5-SIP 
9.0~14 0.75 ~ 5.0 16 102-1293-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 = = VPOL16A-12-SIP. 
3 3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.63 15 102-1292-1-ND+ 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 VPOL15A-5-SMT 
9.0 ~14 0.75 ~ 5.0 16 102-1294-1-ND+ 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 VPOL16A-12-SMT 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $CutTape RoHS Compliant 


1 Watt 


VASD1 Series 


Features: * 1KVDC Isolation * Dual Voltage Output » High Efficiency to 80% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


VBSD1 Series 


Features: * 1KVDC Isolation * Single Voltage Output * High Efficiency to 80% »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


{ e141 98 
Botton vieu L Ie Function Fi 
Bott Vi unction L 
aed GND GND 5.08" 
19.50 cane Vin Bottom View 
+ 19.50 
| Function IK 20.4 | 4V ca . 
Function GND ion = Side View 
Vin NC 6'5 
GND Ce aa Input Voltage Output | Output Current 
ane ae T— . : Nominal Range Voltage| Max. | Min. | Digi-Key Price Each V-Infinity 
ove Nic Side View (voc) | (voc) | (voc) | (ma) | (mA) | PartNo. 1 10 25 | PartNo. 
Fig. 1 - SIP Series 
33. | 30-36 | 33 | 300 ] 30 ]1021357-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S3.3-S3.3-SIP 
Input Voltage Output | Output Current : ies 5 200 | 20 | 102-1358-ND 4.66 4.55 —_ 4.43 | VBSD1-S3.3-S5-SIP 
Nominal] Range | Voltage| Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 3.3 | 300 ] 30 | 102-1359-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S3.3-SIP 
(voc) | voc) | (voc) | (ma) | (ma) |Part No. 1 40 25 | PartNo. 5 ees 5 200 | 20 | 102-1360-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S5-SIP 
. - Pee 12 83 9 | 102-1361-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S12-SIP 
Fig. 1 - SIP Series 15 67 7 | 102-1362-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S15-SIP 
45 +100 | +10 |102-1339-ND 496 4.84 4.72 VASD1-S5-D5-SIP 3:3 300 30 | 102-1363-ND 466 455 4.43 | VBSD1-S12-S3.3-SIP 
5 | 45-55 | 212 | 242 | 25 |1o2-1340-ND 496 4.84 4.72 | VASD1-S5-D12-SIP 12 108-132] §, a a aeann ice i ig yeept cio 
+15 | +33 | +4 |102-1341-ND 4.96 4.84 4,72 | VASD1-S5-D15-SIP 45 67 7 |402-1366-ND 466 455 443 | VBSD1-S12-S15-SIP 
+5 | +100 | +10 |102-1342-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S12-D5-SIP 33 | 300 | 30 | 1021367-ND 4.66 455 4.43 | VBSD1-S24-S3.3-SIP 
12 | 10.8~13.2| +12 | +42 | 45 |102-1343-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S12-D12-SIP 24 «1216-264 . on @ restora ice 2 ig veeptceee ue 
+15 | 433 | +4 |102-1344-ND 4.96 4.84 4,72 | VASD1-S12-D15-SIP 45 = 7 \BROMeCANSM 4g 455 44a| vasDt-So4-s15-sIP 
+5 | +100 | +10 |102-1345-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S24-D5-SIP Fig. 2 - DIP Series 
24 | 21.6~26.4] +12 | +42 | +5 |102-1346-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S24-D12-SIP 33) 30236 | 33] 300] 80 [T02137T-ND 49% 482 470] VBSDTSISS3SDIP 
+15 | 433 | +4 |102-1347-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S24-D15-SIP : a 5 200 | 20 | 102-1372-ND 4.94 4.82 4.70 | VBSD1-S3.3-S5-DIP 
- : 33 | 300 | 30 | 102-1373-ND 4.94 482 4.70 | VBSD1-S5-S3.3-DIP 
FIGS 2 DIF Sere’ 5 | asess | 5 | 200) 20 | 102-1374-ND 494 4.82 4.70 | VBSD1-S5-$5-DIP 
+5 +100 | +10 |102-1348-ND 496 484 4.72 | VASD1-S5-D5-DIP Sone 12 83 9 102-1375-ND 494 482 4.70 | VBSD1-S5-S12-DIP 
5 45~55 | +12 | +42 | +5 |102-1349-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S5-D12-DIP 15 67 7 | 102-1376-ND__ 4.94 4.82__4.70 | VBSD1-S5-S15-DIP 
33 | 300 | 30 |1021377-ND 4.94 482 4.70 | VBSD1-S12-S3.3-DIP 
+15 | +33 | +4 |102-1350-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S5-D15-DIP 
5 200 | 20 | 102-1378-ND 4.94 4.82 4.70) VBSD1-S12-S5-DIP 
+5 | 4100 | +10 /102-1351-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S12-D5-DIP 12 /108~13.2) 45 83 9 | 102-1379-ND 494 482 470| vBSD1-$12-S12-DIP 
12 | 10.8~13.2| +12 | +42 | +5 |102-1352-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S12-D12-DIP 15 67 7 | 102-1380-ND 4.94 4.82 4.70 | VBSD1-S12-S15-DIP 
+15 | +33 | +4 |102-1353-ND 4.96 4.84 4,72 | VASD1-S12-D15-DIP 3.3 | 300 ] 30 | 102-1381-ND 4.94 4.82 4.70 | VBSD1-S24-S3.3-DIP 
5 200 | 20 | 102-1382-ND 4.94 4.82 4.70) VBSD1-S24-S5-DIP 
+5 | +100 | +10 |102-1354-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S24-D5-DIP 24 | 216-264] 4 33 9 ERMereITAM «494 49 470 | vasp1-so4-S10-DIP 
24 21.6 ~ 26.4 | +12 +42 +5 /102-1355-ND 496 484 4.72 | VASD1-S24-D12-DIP 15 67 7 102-1384-ND 4.94 4.82 4.70) VBSD1-S24-S15-DIP 
+15 | +33 | +4 |102-1356-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S24-D15-DIP (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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& vy. DC-DC Converters 
\F V-INEINITY 1 Watt (Cont) 


VESD1-SIP Series VHS1-SIP Series 


Features: * 3KVDC Isolation * Dual Voltage Output » High Efficiency to 80% »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Features: * GKVDC Isolation * Single Voltage Output » High Efficiency to 76% »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Function 
Vin 
GND Function 
-Vo +Vin 
CoM 2.0 15.24 “Vin el 
+Vo Bottom View -Vout Lae Pe 
Side View +Vout 2.0 15.24 
Bottom View 
Input Voltage Output | Output Current 
Nominal Range | Voltage) Max. | Min. | Digi-Key Price Each V-Infinity 
(vDC) (vDC) | (VDC) | (mA) | (mA) | Part No. 4 10 25 | PartNo. Input Voltage Output | Output Current 
+5 | +100 | +10 |102-1408-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S5-D5-SIP Nominal) Range | Voltage} Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
5 45~5.5 | +12 | 242 | 45 |102-1409-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S5-D12-SIP (voc) | (VDC) | (VDC) | (mA) | (mA) [Part No. 1 1025 | PartNo. 
215 | 233 | 24 |102-1410-ND 6.44 6.28_6.12 | VESD1-S5-D15-SIP 5 | 200 | 20 [102s NOM 8880 6 8.58 8.36) VHS1-85-85-SIP 
5 45~55 | 12 84 9 |102-1450-ND 880 858 8.36] VHS1-S5-S12-SIP 
+5 +100 | +10 | 102-1411-ND 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S12-D5-SIP 15 67 7 |102-1451-ND 8.80 8.58  8.36| VHS1-S5-S15-SIP 
12 |10.8~13.2} 412 | +42 | 45 |102-1412-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S12-D12-SIP 5 200 | 20 |102-1452-ND 880 858  8.36/ VHS1-S12-S5-SIP 
415 | +33 | +4 |102-1413-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S12-D15-SIP 12 | 108-132] 12 84 9 |102-1453-ND 8.80 858 8.36] VHS1-S12-S12-SIP 
+5 | +100] +10 |102-1414-ND 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S24-D5-SIP 1s: i) 6F 7 OERESENE 8:80 8.58 8.36] VHS1-S12°515-S1P 
24 /21.6~26.4| +12 | +42 | 45 |102-1415-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S24-D12-SIP 
415 | +33 | 44 |102-1416-ND 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S24-D15-SIP VAT1-SMT Series 


Features: * 1KVDC Isolation = Dual Voltage Output * High Efficiency to 79% » Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
VBT1 -SMT Series Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Features: © 1KVDC Isolation * Single Voltage Output * High Efficiency to 80% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets im pa 
Pin Function i j HO 9 8 
12.7 —» 7. GND 6. NC 
7.62 2. Vin 7. +Vo 750 |lot_2 3 
Pin Function i i fh A 2 a 3 Ne 2.54 f —T iL 
1. GND 5. +Vo 5 ; B78 5 Vo aDLNG Side View 2.54 "0.5 
2. Vin 6. NC 1 234 Top View 
3.NC 7.NC 2.54 0.25 t ar s 
4.COM 8. NC Side View 26h hos 
Top View Input Voltage —_|Output| Output Current T&RE 
Nom.| Range | Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | V-Infinity 
(vDC)| (VDC) |(vDC)) (mA) | (mA) | Part No. 1 10 25 | 500 | PartNo. 
dnputiVoltagees Output /CutputiCurrent| ia CuiTans Ue: iy 25 | #100] 210 |102-1385-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VATI-S5-D5-SMT 
Nom./ Range | Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | V-Infinity 5 | 45-55) 212] 242 | 45 |102-1386-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S5-D12-SMT 
(vDC)| (VDC) |(VDC)| (mA) | (mA) | Part No. 110 25 | 500 | PartNo. +15 | +33 | +4 [102-1387-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S5-D15-SMT 
33 | 30-36 | 33 | 300 | 30 |102-1304-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.60 | VBT1-S3.3-$3.3-SMT +5 | +100 | #10 |102-1388-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D5-SMT 
ey eee | 5 | 200 | 20 |102-1395-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50| VBT1-S3.3-S5-SMT 42 |10.8~ 13.2) +12 | +42 | +5 |102-1389-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D12-SMT 
33 | 300 | 30 |102-1396-1-ND 4.82 446 4.34 |1807.50| VBT1-S5-S3.3-SMT 28 a io pean 2 ee a ae eur 
is aH _Or_Or. x + + e aul \ B 4 H -$24-D5- 
5 | 45~55 : a . Laelia poe ye | bees ae 24 )21.6~26.4] +12 | 242 | +5 |102-1392-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S24-D12-SMT 
: : ; ; #15 | +33 | +4 [102-1393-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S24-D15-SMT 


15 67 7 __|102-1399-1-ND 482 446 4.34 | 1807.50] VBT1-S5-S15-SMT 


3.3 | 300 | 30 |102-1400-1-ND 482 446 4.34 | 1807.50) VBT1-S12-S3.3-SMT 
5 200 | 20 |102-1401-1-ND 482 446 4.34 | 1807.50) VBT1-S12-S5-SMT 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


12 /108~132) 15 | a3 | 9 |102-1402-1-ND 4.82 446 4.34 |1807.50| VBT1-S12-S12-SMT VIBLSD1 Series 
15 67 7 |102-1403-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50] VBT1-S12-S15-SMT F x . ss 
Features: * 1KVDC Isolation * Single Voltage Output * High Efficiency to 79% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
3.3 | 300 | 30 |102-1404-1-ND 4.82 4.46 4.34 |1807.50) VBT1-S24-S3.3-SMT + Regulated Output 
24 |01.6~264 5 200 | 20 /|102-1405-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50| VBT1-S24-S5-SMT Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 
: “) 12 83 9 |102-1406-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50} VBT1-S24-S12-SMT 
15 67 7 |102-1407-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50} VBT1-S24-S15-SMT a fe 7 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND , 14 419 
He ot 
H 7 Function 
in |Function 7 Ie ml 
. - Bottom View -Vin 15.24 
VFSD1-SIP Series avin sea NC Bottom View 
Features: * 3KVDC Isolation Single Voltage Output » High Efficiency to 80% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C -Vout | : | yon 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets +Vout “Vin = 20.4 —>| 


Function “the 3] —_ Snes 
au 4] Input Voltage Output | Output Current 
COM 2.0 15.24 Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
+Vo Bottom View ; (voc) | (voc) | (vDC) | (ma) | (mA) [Part No. 1 10 _25 | Part No. 
—— ide View Fig. 1 - SIP Series 
5 | 150 | 15 |102-1431-ND 600 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S5-SIP 
5 |475~525| 12 | 83 9 |102-1432-ND 6.00 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S12-SIP 
ina Vaaye Ran Om OMRTCMTERT 15 | 67 7 |102-1433-ND_ 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S5-S15-SIP 
| Nominal | Range | Voltage | Max. ] Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 5 150 15 (eNO 6.00 5.85 5.70) VIBLSD1-S12-S5-SIP 
(voc) | (voc) | (voc) | (ma) | (mA) [Part No. 1 Agim cost IPartNGt 12 114-126] 12 | 83 9 |102-1435-ND 6.00 5.85 ‘45.70 VIBLSD1-S12-S12-SIP 
EM ET ET TTT 15 | 67 7 |102-1436-ND__6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S12-S15-SIP 
33 | 30-36 : eee ; ; ; *$3.3-53.3- 5 | 150 | 15 |102-1437-ND 6.00 5.85 5.70| VIBLSD1-S24-S5-SIP 
S| 200 | 20 [1021418-ND 6.26 6.11 _ 5.95 | VFSD1-S3.3-S5-SIP 24 | 228-252) 12 | 83 9 |102-1438-ND 6.00 5.85 5.70| VIBLSD1-S24-S12-SIP 
33 | 300 | 30 |102-1419-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S5-S3.3-SIP 15 | 67 7 |102-1439-ND 6,005.85 _5.70| VIBLSD1-824-S15-SIP 
: as-s5 | 5 | 200 | 20 |102-1420-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-$5-S5-SIP Fig. 2 - DIP Series 
12 | 83 9 /102-1421-ND 6.26 6.11 5.95 | VESD1-S5-S12-SIP 5 | 150 | 15 |102-1440-ND 600 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S5-DIP 
15 | 67 7 |102-1422-ND_ 6.26 6.11 __5.95 | VFSD1-S5-S15-SIP 5 |475~525| 12 | 83 9 |102-1441-ND 6.00 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S12-DIP 
33 | 300 | 30 |102-1423-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S12-S3.3-SIP 15 | 67 7 |102-1442-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S5-S15-DIP 
12 |108-132| 5 | 200 | 20 /102-1424-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S12-S5-SIP 5 | 150 | 15 |102-1443-ND 6.00 5.85 5.70| VIBLSD1-S12-S5-DIP 
eerie’) 12 | 83 9 /102-1425-ND 6.26 6.11 5.95 | VSFD1-S12-S12-SIP 12 114-126] 12 | 83 9 |102-1444-ND 6.00 5.85 ‘5.70 VIBLSD1-812-S12-DIP 
15 | 67 7 |102-1426-ND 6.26 ~—«6.11_5.95 | VFSD1-$12-S15-SIP 15 | 67 7 |102-1445-ND__6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S12-S15-DIP 
33 | 300 | 30 |102-1427-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S24-S3.3-SIP 5 | 150 | 15 |102-1446-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S24-S5-DIP 
5 | 200 | 20 |102-1428-ND 6.26 611 5.95 | VFSD1-$24-S5-SIP 24 «| 228-252) 12 | 83 9 |102-1447-ND 6.00 5.85 ‘5.70 VIBLSD1-S24-S12-DIP 
24] 216-264) fo | 'g3 | 9 [102-1429-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S24-S12-SIP 15 | 67 | 7 (102-1448-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S24-S15-DIP 
15 | 67 7 |102-1430-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S24-S15-SIP (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2434 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NFINITY DC-DC Converters (cont) 


a division of CUI INC. 


YP 


aw VWRAS2 and Input Voltage Output Output 
“i Nominal| Range Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
VWRBS2 Series (vbc) | (VDC) (vDC) (mA) Part No. 1 10 25 _| Part No. 
VWRAS2-SIP Series 
Designed to convert fixed voltages into an isolated regulated voltage, +5 +200 102-1521-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D5-SIP 
the VWRAS2-SIP and VWRBS2-SIP series are well suited for providing 5 45-9 +9 +110 102-1522-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D9-SIP 
boardmount local supplies in a wide range of applications, including mixed #12 +83 102-1523-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D12-SIP 
analog/digital circuits, test and measurement equipment, process/machine +15 +66 102-1524-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D15-SIP 
controls andidatacomitelecom fields. 25 £200 102-1525-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D5-SIP 
2 +9 +110 102-1526-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D9-SIP 
VWRAS2-SIP Series: 12 ee +12 +83 102-1527-ND 13.66 1332 12.98 | VWRAS2-D12-D12-SIP 
Features: +15 +66 102-1528-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D15-SIP 
¢ Wide (2:1) input range * High efficiency to 83% * Regulated » Dual voltage +5 +200 102-1529-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D5-SIP 
output ¢1/O Isolation 1500VDC *No heatsink required » Short circuit 24 18 ~ 36 +9 +110 102-1530-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D9-SIP 
protection * Remote on/off * MTBF >1,000,000 hours * Temperature range: #12 +83 102-1531-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D12-SIP 
-40°C ~ 85°C +15 +66 102-1532-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D15-SIP 
. +5 +200 102-1533-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D5-SIP 
VWRBS2SIP Serles: 29 +110 102-1534-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D9-SIP 
Features: as Borate #12 +83 102-1535-ND 13.66 1332 1298 | VWRAS2-D48-D12-SIP 
* Wide (2:1) input range * Regulated * High efficiency to 82% »* Single +15 +66 102-1536-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D15-SIP 
voltage output SIP package style ¢ Industry standard pinout » UL 94V-0 VWRBS2-SIP Series 
package No heatsink required * MTBF >1,000,000 hours »* Temperature 33 500 702-1700-ND 12.56 12.25 11.93 |] VWRBS2-D5-S3-SIP 
range: -40°C ~ 85°C 5 400 102-1505-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S5-SIP 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 5 45-9 9 222 102-1506-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S9-SIP 
12 167 102-1507-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S12-SIP 
15 133 102-1508-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S15-SIP 
24 80 102-1701-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D5-S24-SIP. 
3.3 500 102-1702-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D12-S3-SIP. 
5 400 102-1509-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S5-SIP 
12 9~18 9 222 102-1510-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S9-SIP 
12 167 102-1511-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S12-SIP 
15 133 102-1512-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S15-SIP 
24 80 102-1703-ND 12.56 11.93 11.93 | VWRBS2-D12-S24-SIP 
3.3 500 102-1704-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D24-S3-SIP 
5 400 102-1513-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S5-SIP 
9 222 102-1514-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S9-SIP 
Pin Assignments 24 138 12 167 102-1515-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S12-SIP 
Pin | Single Output | Dual Output 15 133 102-1516-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S15-SIP 
1 GND GND 24 80 102-1705-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D24-S24-SIP 
2 Vin Vin 3.3 500 102-1706-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D48-S3-SIP 
3 CTRL CTRL 5 400 102-1517-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S5-SIP 
5 NC CN 48 36 ~ 72 9 222 102-1518-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S9-SIP 
6 +Vo +Vo 12 167 102-1519-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S12-SIP 
7 Ov OV 15 133 102-1520-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S15-SIP 
8 cs -Vo 24 80 102-1707-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D48-S24-SIP 
Compact DC Switching Reg ulators Input Voltage Output Ouput Efficiency Digi-Key Price Each V-Infinity 
Pin Compatible with L78xx Linear Regulators Range (Vdc) | Voltage (Vdc) | Current (mA) | Vin (min.)| Vin (max.)| Part No. 1 10 25 Part No. 
V78xx-500 Series 
The V78 series offers efficiencies up to 96%, eliminating the need for a heat 4.75 ~ 28 33 500 90% 80% 102-1708-ND 8.00 7.80 7.60 V7803-500 
sink and saving users precious board space. Ideal for compact Portable equip- 6.5~32 5 500 93% 84% 402-1709-ND 8.00 7.80 7.60 7805-500 
ment, consumer electronics applications, and space critical commercial and 8~ 32 65 500 94% 87% 402-1710-ND 8.00 7.80 7.60 7806-500 
industrial equipment. 11 ~ 32 9 500 95% 91% 102-1711-ND 8.00 7.80 7.60 7809-500 
Features: 15 ~ 32 12 500 95% 92% 102-1712-ND 8.00 7.80 7.60 V7812-500 
* Non-i fay d 18 ~ 32 15 500 96% 93% 102-1713-ND 8.00 7.80 7.60 V7815-500 
= Highly effi ent V78xx-1000 Series, Non-isolated 
* Wide input range 4.75 ~ 28 33 7,000 90% 83% — | 102-1714-ND 1080 1053 10.26 | V7803-1000 
* Able to provide positive or negative output 6.5 ~ 32 5 4,000 93% 88% | 102-1715-ND 10.80 10.53 10.26 | V7805-1000 
+ Short circuit protection 8 ~ 32 65 4,000 94% 90% | 102-1716-ND 10.80 10.53 10.26 | V7806-1000 
* Thermal shutdown 11 ~32 9 4,000 95% 92% | 102-1717-ND 10.80 10.53 10.26 | V7809-1000 
* Low ripple and noise : 15 ~ 32 12 1,000 95% 94% | 102-1718-ND 10.80 10.53 10.26 _| V7812-1000 
3 Watt VAWQ3 and Input Output | Output | Minimum 
. Voltage | Voltage | Current Load Digi-Key Price Each V-Infinity 
6 Watt VAWGQ6 Series (vpc) | (vpc) | (mA) (mA) _| Part No. i 10 25 | Part No. 
Features: © 4:1 input (12V input and a 24V input converter in one) Pip Connection VAWQ3 Series — Single Output 
* 3000VDC isolation (can be used in some medical applications) * Industry | pin Output Output 3.3 600 15 102-1311-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-A24-S3R3H 
standard 24-pin DIP packaging 1 NP NP 9-36 5 600 15 102-1312-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-Q24-S5H 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 2 | -V Input | -V Input 12 250 15 102-1313-ND 21.00 20.48 19.95 _| VAWQ3-Q24-S12H 
0.60 3 | -V Input | -V Input VAWGQ3 Series — Dual Output 
[8277] BN ie, oa | 22 | #125 25 | 102-1314-ND 24.08 23.48 «22.88 | VAWQ3-Q24-D12H 
424 1d 10 NC NC +15 +100 25 102-1315-ND 24.08 23.48 22.88 | VAWQ3-Q24-D15H 
¥o.40 eee? ga 41] NC |-V Output VAWGQ6 Series — Single Output 
4(10.2) i 58 4a | NG Ne 33 | 1,000 15 | 102-1316-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-024-S3R3H 
J i e, J fi ae csi) | Baton ew 44 |v Output|+V Output) | 9-36 5 | 1,000 15 | 102-1317-ND 2764 «26.95 -—-26.26_ | VAWQ6-Q24-SSH 
308 020 0.10 are ts 15; NC NC 12 470 15 102-1318-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-Q24-S12H 
(2.0) (641) (2.5) s14 its 16 |-V Output | Common VAWGQ6 Series — Dual Output 
“_ Be) VINput eV Input 12 230 25 | 102-1319-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWQ6-Q24-D12H 
0.80 23 | +V Input | +V Input 9-36 7 + : i : : . pare 
— (20.3) 24 NP. NP. 415 +190 25 102-1320-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWQ6-Q24-D15H 
Input Output Output Digi-Key Price Each V-Infinity 
1 0 Watt PTK1 0 Series Voltage (VDC)| Voltage (VDC)| Current (Max.) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Features: 7 7 Single Output 
+ Industry standard pin out + Wide 4:1 input range + Fully isolated | Pin Assignments 33 24h 702-1070-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-024-83 
“Oca oi sowrsatae pcos “Saat cal HGRA | yay | | Be Be eas, 
shielding . Constant switching frequency * High efficiency * Compact 2 Vin 2 Vin 15 O7A 402-1230-ND 3778 36 84 35.90 34.01 | PTK10-024-S15 
size (2.0°x 1.0°x 0.4") ° 3 year warranty Gout | 5 vou 33 2aK 702-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-046-S3 
. ificati - No pin - tom i) 2.0A 102-1074-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S5 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 5. -Vout 5. -Vout 20-72 12 0.9A 402-1075-ND 3778 36.34 35:90 34.01 | PTK10-048-812 
15 0.7A 102-1234-ND 37.78 36.84 35.90 34.01_| PTK10-048-S15 
|Ix——_ 2.0 (50.8) ——+| Dual Output 
na 30—F 94 t +5 1.0A 102-1231-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-024-D5 
| digs | j | (10.16) 1.0 10-36 +12 0.454 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 ~—«-35.32 | PTK10-024-D12 
4 | 2 40——F 94. (25.4) 415 0.35A 102-1233-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-024-D15 
| | 0.2 (10.16) +5 1.0A 102-1235-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-048-D5 
0.04 (5.08) 5 | 20-72 +12 0.45A 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D12 
>| (1.0) 5-00.05 (1.3) +15 0.35A 102-1237-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 _| PTK10-048-D15 


0.8 (20.32) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2435 


GY V-INFINITY DC-DC Converters (con) 


a division of CUI INC. 


15 Watt VBED15 Series Input] Output | Output 
0.2061") (gag Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Features: 0.30 (7.6) *{(10.2) (vDC) (VDC) | Max. (A) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
¢ 15W isolated output » Efficiency to 83% © 2:1 input ceo Single Output 
range Compact ele (2.010 x Os) Conunuous | (15.2) 33 3 |1021246-ND 45.10 43.98 42.85 40.59) VBED15-D12-S3R3-1A 
= Outbuttia on siigle sup Rade g 33 [4+ 9-18 5 3 | 102-1247-ND@® 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S5-1A 
Note: For safety and EMI certifications please see 0.04 2.00 0.80 12 1.25 | 102-1248-ND@ 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S12-1A 
data sheets (1.0) (50.8) (20.8) 33 3 | 102-1250-ND® 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S3R3-1A 
= : = = 4 3 he 18-36 § 3 102-1251-ND@ 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S5-1A 
Pin Assignments 12 1.25 102-1252-ND@ 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S12-1A 
1. +V Input 4. Trim/Common noe O40 Dual Output — RoHS Compliant 
2. -V Input 5. -V Output 0.22|, | 0.40 eae 918 | +12 | +625 ]102-1249-ND 5096 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D12-D12-1 
3. +V Output 6. Remote* (66) (10.2) ine 18-36 | 212 | +625 | 102-1253-ND 50.96 49.69 48.42_ 45.87 | VBED15-D24-D12-1 
— —| 
*Common on dual output models only. (25.4) RoHS Compliant 
Step Up Voltage PK15 Input] Output] Output 
fs Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
and PK25 Series (voc) | (vpc) | Max.(A) | PartNo. 1 10 25 50 | PartNo. 
Ideal f licati tna | distributed Single Output 
peer DE ee rage neog vom Voltage: cist pute tape 12 TO 102-1609-ND 47.04. 4587 4469 42.34 | PK15-D5-S12 
‘ oie 15 0.8 102-1601-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PK15-D5-S15 
Features: 45-9 12 17 102-1604-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PK25-D5-S12 
* Output voltage trim * Remote on/off * Wide 2:1 input 7 15 1.4 102-1605-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PK25-D5-S15 
range ¢ Fully isolated »* Low ripple and noise * Over- Dual Output 
current protection *HI-POT tested * High efficiency 4675 +12 0.5 102-1602-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PK15-D5-D12 
* 3 year warranty pales +15 0.4 102-1603-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PK15-D5-D15 
Note: For safety and EMI certifications please see series 45-9 +12 0.85 102-1606-ND 74.78 72.92 71.05 = 67.31 | PK25-D5-D12 
data sheets : #15 0.7 102-1607-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PK25-D5-D12 
15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series 15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series with 
Features: ¢ Industry standard pin out * Fully isolated * Output voltage trimable » Output on/off control Screw Terminals 
* Over-current protection * Over-voltage protection * Six-sided EMI shielding * Constant switching 
frequency ¢ High efficiency * Compact size 2.0" x 2.0" x 0.4" * 3 year warranty Features: TT } 
Input: * Parameter: Switching frequency * PTK15; Nominal: 250KHz * PTK25; Nominal: 300KHz + U-Frame with screw-terminals * Wide 4:1 (PTK15); Wide 9 6g, 0.67 
Output: * Parameter: Output trim range * Conditions/Description: With external trim resistors * Min.: -10% a1 (PTK2S) input range * Fully isolated * Output voltage t ia i iy t 
* Max.: +10% trimable * Output on/off control * Over-current protection 
* Six-sided EMI shielding * 3 year warranty -#———_ __ 2.25 ——_ 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets Note: For safety and EMI certifications please see series 
data sheets 1.13 + 
Pin [ 0.4 t 0.14 | 
(10.16) i 
Assignments [ l Pin 0.25 (+) Ce) 
Single Dual Triple “ole i) = Assignments i 
Output Output Output i Single Dual 
Output Output 
1.+Vin 4.+Vin 1.4Vin eae (50.8) —| TANG jay 
—e .72)—> 
2.-Vin | 2.-Vin | 2.-Vin 0.4 (2.64) -o} e898 8-72) th pie 
3.Nopin | 3.Nopin | 3.Nopin y a86 | (ibte) ee seen 3.0 
(68) (22:86) 5e7+- 4 3. -Vout 3. -Vout 
4.CNT | 4.CNT | 4. CNT got (19-16) 4 tri Astin 
5.NC 5.+Vout | 5. +Vaux i | (10°46) 5. Case 5. Case 8765 4321 
6.+Vout | 6.Com | 6. +Vout rT 13 7 04 6. On/Off | 6. On/Off stelete) ¢, fetetete 
02. + [oy | (1046) : : 
7. -Vout 7. -Vout 7.Com O08) 845 ac 7. -Vin 7. -Vin F a ia 
8.Trim | 8.trim | 8.-Vaux GP 8. +Vin 8. +Vin ; 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range 
3.3 4.0 102-1076-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S3 
10-36 5 3.0 102-1077-ND@ 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S5 
‘ 12 1.25 102-1078-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S12 
Single 15 1.0 102-1209-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S15 
5 3.0 102-1086-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S5 
20-72 12 1.25 102-1087-ND®@ 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S12 
15 1.0 102-1203-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S15 
Chassis Kit for PTK15 Series — Single Output — 10-36 Input Voltage 102-1296-ND® 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S36 
+5 15 102-1079-ND@ 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D5 
10-36 +12 0.625 102-1080-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D12 
Dual +15 0.5 102-1210-ND@ 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D15 
20-72 +12 0.625 102-1089-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D12 
+15 0.5 102-1204-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D15 
10-36 5/412 1.5/0.31 102-1082-ND@ 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T512 
Triple 5/415 1.5/0.25 102-1084-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T515 
20-72 5/412 1.5/0.31 102-1091-ND@ 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T512 
PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range with Screw Terminals — RoHS Compliant 
5 3.0 102-1586-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q24-S5-T 
10-36 12 1.25 102-1587-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q24-S12-T 
Single 15 1.0 102-1588-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q24-S15-T 
g 5 3.0 102-1590-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q48-S5-T 
20-72 12 1.25 102-1591-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q48-S12-T 
15 1.0 102-1592-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q48-S15-T 
Dual 10-36 +12 0.625 102-1589-ND 61.58 60.05 58.51 55.43 PTK15-Q24-D12-T 
20-72 +12 0.625 102-1593-ND 61.58 60.05 58.51 55.43 PTK15-Q48-D12-T 
PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range 
5 5.0 102-1095-ND@ 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S5 
Single 18-36 12 2.0 102-1096-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S12 
g 15 1.6 102-1205-ND@ 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S15 
36-72 15 1.6 102-1207-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S15 
Chassis Kit for PTK25 Series — Single Output 102-1297-ND@ 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S75 
18-36 #12 1.0 102-1098-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D12 
Dual +15 0.8 102-1206-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D15 
36-72 +15 0.8 102-1208-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D15 
Triple 18-36 5/415 3.5/0.25 102-1102-ND@ 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T515 
PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range with Screw Terminals — RoHS Compliant 
Single 18-36 5 5.0 102-1160-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S5-T 
g 12 2.0 102-1161-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S12-T 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2436 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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LF V-INEINITY DC-DC Converters 
a division of CUIING 
15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series (Cont.) 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Singl 18-36 15 1.6 102-1594-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S15-T 
ingis 5 5.0 102-1162-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S5-T 
36-72 12 2.0 102-1163-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S12-T 
15 1.6 102-1596-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S15-T 
Dual 18-36 +12 1.0 102-1595-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-D12-T 
Mel 36-72 +12 1.0 102-1597-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-D12-T 
@ RoHS Compliant 
30 Watt VCD30 Series 30 Watt VCD30 Series with Screw Terminals 
Features: Features: f t 
* 25~30W Isolated output * Efficiency to 85% »* 2:1 Input 0.04 * 25~30W Isolated output * Efficiency to 85% » 2:1 0.63 0.67 
range * Six-sided shield * Remote on/off control * Output ve) Wii 0.40 Input range ¢ Six-sided shield »* Remote on/off control . 7 7 7 7 
trimming ( 7 ) * Output trimming t 
Note: For safety and EMI certifications please see data o.b2 + Note: For safety and EMI certifications please see |—— 2.25 —- 
sheets (5.6) data sheets 
Pin Pin t 
Assignments Assignments 0.25 
0.40 - 4 ples. 7 
Single Dual -| } | | f~ (10.16) Single Dual 
Output Output nr jaar Te Output Output 
1. Remote on/off control 1. Remote on/off control 1.80 1.N.C. 1. +Vout 
2. No pin 2. No pin (45.72) 2. +Vout 2. Com 
: 2.00 3.0 
3. -Vin 3. -Vin (60 8) 3. -Vout 3. -Vout 
4. +Vin 4. +Vin i 4. Trim 4. Trim 
5. Trim 5. Trim 4321 | 5. Case 5. Case 8765 4321 
a . = 0-0=0202 == elelele elelele 
6. -Vout 6. -Vout 0.90 _| || |0.20 - 3 ples. 6. On/Ofr 6. OniOtt : Ce) 
7. +Vout 7. Common (22.86) 60 (5.08) 7. -Vin 7. -Vin 35 N 
8. No pin 8. +Vout (50.8) 8. +Vin 8. +Vin = 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 
VCD30 Series 
3.3 5 102-1238-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S3R3 
Single 9-18 5 5 102-1239-ND@ 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S5 
9 12 2.5 102-1240-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S12 
15 2.0 102-1566-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S15 
Chassis Kit for VCD30 Series — Single Output 102-1295-ND@ 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S18 
Dual 9-18 +12 £1.25 102-1241-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 VCD30-D12-D12 
ue #15 +1.0 102-1567-ND@ 74.78 72.91 71.04 67.31 VCD30-D12-D15 
VCD30 Series with Screw Terminals — RoHS Compliant 
5 5 102-1598-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S5-T 
Single 9-18 12 2.5 102-1608-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S12-T 
15 2.0 102-1599-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S15-T 
Dual 9-18 +12 £1.25 102-1600-ND 86.78 84.62 82.45 78.11 VCD30-D12-D12-T 
@ RoHS Compliant 
Single Output Half Brick — 50 Watt VHB50W and 
75 Watt VHB75 Series Pin CAE as 
VHB50W Series Assignments (203) ah i 
Features: * 33W ~ 50W isolated output * 4:1 Input range ¢ Efficiency to 84% » Five-sided aluminum case Single 2 ples. . 2.0 i 
* Remote on/off control * Continuous short circuit protection * UL listed » Industry standard half-brick pack- Output i . E 
age - 0.04 + t 
VHB75 Series 1.4Vin 5. -Vout (1.02) to 
Features: * 37.5W ~ 75W Isolated output * 2:1 Input range ° Efficiency to 85% » Five-sided metal case 2. On/Off 6. -Sense 7ples. +e 1 e 
* Remote on/off control * Continuous short circuit protection ¢ UL listed * 300kHz Switching frequency 3. Case 7. Trim E19 48 25) —| 
* Regulated outputs * Industry standard half-brick package he ui : irene? 3 = 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets abd dd 0.50 (12.7) +| r— 2.28 (57.9) | 
Input Output Output Minimum 
Voltage Voltage Current Load Digi-Key Price Each 
(VDC) (VDC) Maximum (A) (mA) Part No. 1 10 25 50 
VHB50W Half Brick Series — RoHS Compliant 
3.3 10 50 102-1321-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S3R3 
5.0 10 50 102-1322-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S5 
9-36 12.0 4.16 50 102-1323-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHBS50W-Q24-S12 
15.0 3.33 50 102-1568-ND 85.46 83.32 81.19 76.92 VHB50W-Q24-S15 
24.0 2.08 50 102-1324-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHBS50W-Q24-S24 
48.0 1.04 50 102-1690-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S48 
VHB75 Single Output Series 
2.5 15 50 102-1254-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S2R5 
3.3 15 50 102-1255-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S3R3 
9-18 5.0 15 50 102-1256-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S5 
12.0 6.25 50 102-1257-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S12 
15.0 5 50 102-1569-ND® 99.90 97.40 94.91 89.91 VHB75-D12-S15 
24.0 3.13 50 102-1258-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S24 
2.5 15 50 102-1259-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S2R5 
3.3 15 50 102-1260-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S3R3 
18-36 5.0 15 50 102-1261-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S5 
; 12.0 6.25 50 102-1262-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S12 
15.0 5 50 102-1570-ND® 99.90 97.40 94.91 89.91 VHB75-D24-S15 
24.0 3.13 50 102-1263-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S24 
Half Brick Heatsinks 
Dimensions —- mm Thermal Digi-Key V-Infinity 
Description LxWxH Resistance C/Waitt Part No. Price Each Part No. 
Aluminum, Black 58x 61x 11.5 10.3 102-1488-ND® 1.54 VHS-45 
Aluminum, Black 58 x 61x24 47 102-1489-ND@ 1.94 VHS-95 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wide Range Input Series - Switching 
Regulated Tabletops 


OUTPUT PIN 
CONFIGURATION-5 PIN DIN 


Single Output Model 


Features: 


im 
i 


iin 
tlh i 


IEC input connector * One year warranty 


General Specifications: 
* Storage Temperature: -55°C ~ 85°C 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 


Output Specifications: 

Line Regulation: +0.2% maximum * Load Regulation: +5% from 60% load nominal except output #2 * Cross Regulation: +2%. Cross regulation specifies the maximum 
voltage change on auxiliary outputs when the +5V output load current is varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full rated * Set Point: +2% at 60% load on 
main input * Ripple and Noise: +1% maximum * Overload Protection: All outputs protected against overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of overload 
conditions » Overvoltage Protection: Provided on main output only and set at 115-135% »* Output Overshoot: No overshoot on turn-on or turn-off * Transient Response: For all 
outputs, recovery to within 1% of nominal output occurs within 2 milliseconds for a 50% to 100% load step. Maximum excursion is 6% from initial voltage setpoint 

* Hold-Up Time: 25msec minimum at full rated load and nominal AC input voltage * Minimum Load: Third quarter down to zero load 


Approved by all major regulatory agencies 


Note: Outside ring on all units is an EMI earth ground (Not to be used as a safety ground). 


FCC IEC 4 @®OE 


Regulated Wallmounts 


Features: * UL 1310 and UL 1950 listed, 
CSA Approved * One year warranty 


Regulated 
Tabletops 


MODEL 


PIN | PIN2 | PINS | PIN4 


wrl4212 
wrl4214 
wAi5215 


com | COM | 12V | COM 
com | COM | 24v | COM 
com | COM | 30V | COM 


Dual Output Model 


MODEL 


PIN( | PIN2 | PINS | PIN4 


wals021 


com | COM 5V com 


Triple Output Model 


MODEL 


PIN( | PIN2 | PINS | PIN4 


wrl2731 
WRI3031 
wrl4231 
wRrl4232 


com | cOM 5V -12V 
com | COM 5V -12V 
com | COM 5V -12V 
com | cOoM 5V -12V 


DIN PINOUT MATRIX 


Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts 


(p-p) ° Operating Temperature: 0°C ~ 40°C MODEL PIN 1 PIN 2 PIN 3 


PIN 4 


PINS 


WM113TT 
WM220-1 


com 
com 


N/C 5V 
N/C 5V 


-12V 
-12V 


* Combined Regulation: +5% © Fusing: 
Internal and non-replaceable 


12V 
12V 


DIN PINOUT MATRIX 
PIN | PIN2 | PIN3 
com N/C 5V 
com N/C 5V 
com N/C 


Options: * Shielded output cable - S Option: 
Shielded cable with EMI ground tied to outer 
ring of DIN connector (Not to be used as 
safety ground) 


Connector Type: DIN 
UL and CSA Approved 


Regulation: +5% * Fusing: Internal and non-replaceable 


€® 


UL and CSA Approved 


Features: * UL 1310 listed, CSA Approved * One year warranty 
Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts (p-p) * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * Combined 


Options: * Shielded output cable - S Option: Shielded cable with EMI ground tied to outer ring of DIN 
connector (Not to be used as safety ground) * Connector Type: Din. 


AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
12V, 3.5A - - 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* - 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 | WRI3021-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5A 27tt 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 115.20 106.24 | WRI2731-D5 
5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI4231-D5 
5V, 4.8A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
115VAC, 60Hz 5V, 600mA +12V, 180mA -12V, 160mA 68 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 | WMO063-1950-D5 
Regulated Tabletops 
5V, 860mA +12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 56.00 50.40 46.48 | WM113TT 
eee 5V, 2.0A -12V, 500mA 12V, 500mA 22 2.28 x 3.10 x 5.025 (57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 120.00 108.00 99.60 | WM220-1 


T Minimum load on models=8 Watts tt Minimum load on models=2 Watts * Maximum Peak 


Unregulated Brute Force Linear Power Supplies 


Features: 


* Isolated outputs for positive or negative operation * Full rated output from 0°C ~ 40°C * Selectable input terminations * Standard Input: 105/115/125VAC, 47-440 Hz * Warranty: 5 years 


Max. No Load Full Load Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Elpac 
Vde Amps Watts (V) (V) LxWxH (Ibs) Part No. i 5 10 Part No. 
24 24 60 34.5 26.5 6.3 x 3x 3.7 (160.02 x 76.2 x 93.98) ) EPS300-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS60-24 
12 15 200 15.4 12.5 8.1 x 3.9 x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS304-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS200-12 
24 20 500 29.2 24.6 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS306-ND 272.00 244.80 225.76 | BFS500-24 
Domestic 


WP12 Series: » A/C Input: 90-132VAC « Input Protection: Internal input line fuse * Overload Protection: Output protected against overload and short circuit * Minimum Load: 0 Watts » Operating 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug; ID = 2.5mm, OD = 5.5mm, Barrel Length 10.00mm - Inside Positive * Two-Year Warranty » Agency Approvals: NRTL 


(UL) and CSA »* EMI: FCC Class B 


WP12 Series 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Single Power LxWxH Part No. il a 10 Part No. 
Wall Mount - Domestic Power Supply 
5V@24A 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 WP1205-760 
24V @ 0.5A 12W EPS164-ND 32.50 29.25 26.98 WP1224-760 


2438 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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AC Adapters — Medical Grade 


MSM/MS SERIES MW SERIES 
Features: Features: 
* Wide range AC input Fully regulated output © 3-pin IEC 320 inlet * Wide range AC input * Fully regulated output *5 Year Warranty » Meets FCC class B, 
Medical grade approval *5 Year Warranty * Meets 7 CISPR 11 class B * Input Connector (P1): IEC 60320 inlet plug * Output Connector (P2): Barrel type (5.5 mm 
FCC class B; CISPR 11 class B (MS Series Only) x 2.5mm x 9.5mm), Switchcraft P/N760 (MW65: DIN-5 pin circular connector, MWP90: DIN-8 pin circular 
‘i connector) * Level B EMI filter 
* EMC per EN60601-1-2 uf ificati 
Output Specifications: = Output Specifications: 
i P Roe , . « b, | ° Line Regulation: +1% (typical) * Load Regulation: +5% (typical) * Short circuit protected: Pulsing mode, auto 
sLine Regulations: +0.5% (typical) * Load ‘ recovery * Ripple and Noise (VP-P): <1% (20MHz bandwidth) 
Regulations: +2% (typical) * Short Circuit Protection: Safety Approvals: 
Pulsing mode, auto recovery * Ripple/noise (VP-P): * CSA C22.2 No. 60601.1-M90 *UL 60601-1, 2nd Edition *cTUVus * IEC 60601-1 *CE Marked 
1% (20MHz bandwidth) * EN60601-1-2:2001 
Safety Approvals: Mating Connectors for 760 Plug: CP-102B 
¢ For safety ratings and certifications, please see data sheet for specified series. Mating Connectors for 8-Pin DIN Plug: CP-1180 In-Line Receptacle or CP-1280 Panel Mount Receptacle 
DC Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing Housing Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Elpac 
Series Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Internal — Single Output 
5.1V @1.4A EPS342-ND 30.20 27.18 25.07 | MSMO0705 
100 ~ 240VAC, 12V @0.6A 2.28 x 2.00 x 0.713 EPS343-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0712 
MSMO07 7 WM18874 | WM18873 | WM17406 
50 ~ 60Hz 24V @ 0.3A (57.90 x 50.80 x 18.10) | EPS345-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0724 
28V @ 0.3A EPS346-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0728 
vom [etm mete TT ae | ae 0 lh 
5! i — -| 95 57 ; 5 
50 ~ 60Hz Leads Leads (90.00 x 55.00 x 18.00) 
24V @ 0.84A EPS310-ND 43.95 39.57 36.49 | MSM2024 
400 ~ 240vac, 12V @2.3A 4.00 x 2.60 x 1.00 EPS311-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2812 
MSM28 50 ~ B0Hz 15V @1.9A 28 A19953 A19952 A19993CT (101.60 x 66.15 x 25.40) EPS312-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2815 
24V @ 1.2A EPS313-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2824 
12V @3.3A EPS365-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4012F 
90 ~ 264VAC, 15V @2.6A 5.00 x 3.00 x 1.06 EPS366-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4015F 
MSM40F 40 A19951 A19954 A19993CT 
47 ~ 63Hz 18V @2.2A (127.00 x 76.20 x 26.90) | EPS367-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4018F 
24V @ 1.67A EPS368-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4024F 
100 ~ 240VAC, 12V @5.0A 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS318-ND 61.19 58.76 56.92 | MSM6012 
MSM60 60 WM2101 | WM2102 | WM2300CT 
50 ~ 60Hz 24V @2.5A (127.00 x 76.20 x 33.00) | EPS319-ND 61.19 58.76 56.92 | MSM6024 
400 ~ 240vac, 12V @5.4A 5.00 x 3.00 x 1.40 EPS369-ND® 54.93 54.38 50.15 | MS6512F 
MSM65F 15V @ 4.3A 65 A19951 A19954 A19993CT EPS370-ND® 54.93 54.38 50.15 | MS6515F 
50 ~ 60Hz (127.00 x 76.20 x 28.00) 
24V @2.7A EPS371-ND® 54.93 54.38 50.15 | MS6524F 
90 ~ 264VAC, 15V @5.0A 5.75 x 3.40 x 1.66 EPS354-ND 65.92 59.33 54.72. | MSM7515 
MSM75 47» 63Hz 24V @3.1A 75 A19953 A19957 A32533 (146.05 x 86.36 x 42.24) EPS348-ND 65.92 59.33 54.72 | MSM7524 
28V @2.7A EPS349-ND 65.92 59.33 54.72 | MSM7528 
QV @8.8A EPS389-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8009F 
85 ~ 264VAC, 12V @6.6A 4.00 x 2.00x 1.1 EPS390-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8012F 
MSM80F 80 A19951 A19954 A19993CT 
47 ~ 63Hz 15V @5.3A (101.60 x 50.8 x 27.94) | EPS391-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8015F 
24V @ 3.4A EPS392-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8024F 
12V @9.6A EPS393-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11512F 
85 ~ 264VAC, 15V @7.7A 5.25 x 3.30 x 1.50 EPS394-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11515F 
MSMP115F 115 A19953 A19956 A31398CT 
47 ~ 63Hz 24V @ 4.8A (133.35 x 83.82 x 38.10) | EPS395-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11524F 
28V @4.1A EPS396-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11528F 
12V @ 15.0A EPS397-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15012F 
400 ~ 240vac, 15V @ 12.0A 7.00 x 4.50 x 1.70 EPS398-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15015F 
MSMP150F 24V @7.5A 150 | WM23610 | WM3703 WM18518 EPS399-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15024F 
47 ~ 63Hz (177.80 x 114.30 x 43.18) 
28V @ 6.4A EPS400-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15028F 
48V @3.8A EPS401-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15048F 
12V @ 28.0A EPS402-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25012F 
15V @23.0A EPS403-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25015F 
100 ~ 240VAC, 8.00 x 5.00 x 1.50 
MSMP250F 24V @ 14.5A 250 _ — A31086 EPS404-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25024F 
47 ~ 63Hz (203.20 x 127.00 x 38.10) 
28V @ 12.5A EPS405-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25028F 
48V @7.4A EPS406-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25048F 
Multiple Output 
mswao | 907 ZOHVAG. 7 : : : ia : i : a4 : i 40 | Atgo51 | Atg954 | A31398CT oe See i fa oe = eit 
5. 5) -15) i 5 5: -| 71. i 59.27 
47 ~ 63Hz j : (127.00 x 76.20 x 35.05) 
5.1V @ 4A, 24V @ 1A, -12V @0.4A EPS341-ND 71.40 64.26 59.27. | MSM40D 
External (requires power cord Q132 or Q133) 
12V @1.0A EPS323-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1212-760-NC-WH 
100 ~ 240VAC, 3.35 x 1.97 x 1.30 
Mwi2 12V @1.0A 12 =- _ _ EPS407-ND 35.77 32.21 29.70 | MW1212-760-NC-BK 
50 ~ 60Hz (85.00 x 50.00 x 33.00) 
24V @ 0.5A EPS324-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1224-760-NC-WH 
12V @2.0A EPS325-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2412-760-NC-WH 
ne cele 
5) dl = = = -| 49 Bika) . 5-760-NC-| 
47 ~ 63Hz (108.00 x 64.50 x 33.00) 
18V @ 1.33A EPS327-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2418-760-NC-WH 
24V @ 1.0A EPS328-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2424-760-NC-WH 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2439 


4 ELPAC POWER SYSTEMS Ac Adapters — Medical Grade (cont, 


pC Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing Housing Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Elpac 
Series Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
12V @3.3A EPS360-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4012-760F-NC-WH 
12V @3.3A EPS409-ND® NEW! 53.44 48.10 44.36 | MW4012-760F-NC-BK 
15V @2.7A EPS361-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4015-760F-NC-WH 
MW40F ee 15V @2.7A 40 = ~ = ( a s re oe EPS410-ND® NEW! 53.44 48.10 44.36 | MW4015-760F-NC-BK 
18V @2.2A . : a EPS362-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4018-760F-NC-WH 
24V @ 1.67A EPS363-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4024-760F-NC-WH 
24V @ 1.67A EPS411-ND@ NEW! 53.44 48.10 44.36 | MW4024-760F-NC-BK 
12V @7.5A EPS350-ND 166.84 150.16 138.48 | MWP9012-D8-NC-BK 
90 ~ Z264VAC, 15V @6.0A 5.90 x 3.33 x 1.50 EPS351-ND 166.84 150.16 138.48 | MWP9015-D8-NC-BK 
MwP9d 47 ~ 63Hz 18V @5.0A 90 = = = (149.86 x 84.58 x 38.10) | EPS352-ND 169.78 152.81 140.92. | MWP9018-D8-NC-BK 
24V @ 3.75A EPS353-ND 163.90 147.51 136.04 | MWP9024-D8-NC-BK 
@ RoHS Compliant 
International 


Features: * 95-250VAC; 47-63Hz Input * IEC 320 Input connector for worldwide use ¢ Input protected VIA internal line fuse »* Ripple and Noise: +1% PK-PK maximum ¢ Overload Protection: All outputs protected-auto 
recovery * Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable - 6 foot - 760 standard (ID=2.5mm/OD=5.5mm/Barrel length 10mm/inside positive) or 5-pin DIN as shown * Two-year warranty 
Agency Approvals: * UL1012 Listed * CSA Certified to 22.2 No. 223 * TUV Licensed, IEC 950 » CE Certified * FCC/VDE Class B Emissions 


760 Plug 


con—(@— 4V 


See data sheet 
for voltage 


pinout 


DC Outputs Maximum Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. iq] 5 10 Part No. 
Desk Mount — International Power Supply 
1 12V @ 4.0A = = 48W 4.10 x 2.20 x 1.20 (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 W4012-760 
2 5V @ 3.0A 12V @ 2.5A -12V @ 0.5A 42W 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 W4231-D5 
3 12V @1.7A = = 20W 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 M42012-760 
FW Series RoHS pain'biN 


Features: * Wide range AC input » Fully enclosed plastic case » Fully 
regulated output * High efficiency * Five year Warranty * Operating Temper- 
ature: 0° ~ 40°C * Storage Temperature: -55° ~ 85°C 


Safety: * CE Marked * For safety ratings and certifications, please see data 
sheet for specified series. 


5-pin DIN 


See data sheet 


for voltage 
inout e) fe) 
Pp 4 209 3 
a 2 


5 


760 Plug 


conm—(@— 4V 


DC Outputs Maximum Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
FW18 Series 
5V @ 3A 15W 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS332-ND 36.86 33.18 30.60 FW1805-760F 
12V @ 1.5A 18W (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS333-ND 36.86 33.18 30.60 FW1812-760F 
24V @ 0.75A 18W EPS334-ND 36.86 33.18 30.60 FW1824-760F 
FW30 Series 
12V @ 2.5A 30Ww EPS355-ND 52.58 47.33 43.65 FW3012-760F 
15V @ 2.0A 30w geo ee 80 US), EPS356-ND 52.58 47.33 43.65 FW3015-760F 
24V @ 1.25A 30w (108.0 x'64.5% 33.0) EPS357-ND 52.58 47.33 43.65 FW3024-760F 
FW50 Series 
12V @ 4.15A 50W 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS358-ND 61.24 55.12 50.83 FW5012-760F 
24V @ 2.10A 50W (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS359-ND. 61.24 55.12 50.83 FW5024-760F 
FW72 Series 
12V @ 6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS337-ND 74.36 66.93 61.72 FW7212-D5F 
24V @ 3.0A 72W (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS338-ND 74.36 66.93 61.72 FW7224-D5F 
FW100 Series 
24V @ 4.15A 100W 7.36 x 4.33 x 2.32 (187.0 x 110.0 x 59.0) EPS364-ND 138.98 125.09 115.36 FWP10024-D5F 
FWC18F Series — CEC Compliant 
5V @ 3.60A 15W EPS372-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1805-760F 
12V @ 1.50A 18W 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS373-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1812-760F 
18V @ 1.00A 18W (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS374-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1818-760F 
24V @ 0.75A 18W EPS375-ND. 38.80 34.92 32.21 FWC1824-760F 
FWC30F Series — CEC Compliant 
QV @ 3.33A 30W EPS376-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3009-760F 
12V @ 2.5A 30Ww 4.25 x 2.50 x 1.30 EPS377-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3012-760F 
15V @ 2.0A 30W (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS378-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3015-760F 
18V @ 1.67A 30Ww EPS379-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3018-760F 
24V @ 1.25A 30W EPS380-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3024-760F 
FWC50F Series — CEC Compliant 
12V @ 4.15A 50W EPS381-ND 65.52 58.97 54.39 FWC5012-760F 
5.00 x 3.00 x 1.30 
18V @ 2.75A 50W EPS382-ND 65.52 58.97 54.39 FWC5018-760F 
(127.0 x 76.2 x 33.0) 
24V @ 2.10A 50W EPS383-ND 65.52 58.97 54.39 FWC5024-760F 
FWB100 Series 
12V @ 8.3A 100W 7.36 x 4.33 x 2.32 EPS384-ND 118.54 106.69 98.39 FWB100012A-12B 
24V @ 4.13A 100W (187.0 x 110.0 x 59.0) EPS385-ND 118.54 106.69 98.39 FWB100024A-11A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEC ; [OAK California Eastern Laboratories Optoelectronic Products |; sd 
we Photo Transistor eae Dual Photo 


‘ - — . , 
Photo Transistor Output Optoisolators Digi@Reel” 4 Output ag) Weer 
Dip or SMT . 
Isolation] CTR | VCEO | — ton/tott Digi-Key Price Each __| Digi-Key Tape and Reel Dip or SMT 
Fig. | Voltage (Typical) | (Max.) | (usec.) (Typ.) |Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
5000 | 80~-600% | 80 3/5 DIP | PS2501-1A-ND® 42. 35 30/— 
5000 | 80~160% | 80 3/5 DIP | PS2501-1-H-A-ND® 36003126) — 
5000 | 200~400% | 80 3/5 DIP | PS2501-1-L-A-ND® 3600 31.26] — Quad Photo Transistor 
5000 | 50~400% | 70 5/7 DIP | PS2501A-1-A-ND@ 360 30.26 |— Output 
5000 | 50~400% | 70 5/7 SMT_| PS2501AL-1-ND§@ 4236 _.30 | PS2501AL-1TR-ND@ Dip or SMT 
5000 | 80~600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-1A-ND@ 3143.36] — 
5000 | 80-160% | 80 3/5 SMT | PS2501L-1-H-A-ND@ 49 4135 f— 
5000 | 50~200% | 120 5/25 DIP | PS2513-1-A-ND® 71 69 ~~ .50;— 
5000 | 20~80% | 80 3/5 DIP | PS2521-1-A-ND® 409 ot 77|— 
5000 | 20~80% | 80 3/5 SMT_| PS2521L-1CT-ND§@ 1.20 1.00 _.85 | PS25211-1TR-ND® 4,4 
5000 | 80-400% | 80 35 DIP | PS2561-1A-ND® 37. 48ST — i = 
5000 | 80~400% | 80 3/5 DIP | PS2561-1-VA-ND$@ 57 Ba | — Horta | Rae 
5000 | 50~300% | 70 5/7 DIP | PS2561A-1-A-ND@ 45 «38 32; — Dip or SMT a Output 
5000 | 80-160% | 70 5/7 SMT | PS2561AL-1-H-A-ND® 50 4235 J — PL) biporswr 
5000 | 50~300% | 70 5/7 SMT_| PS2561AL-1CT-ND§@ AT__39 _.33.| PS2561AL-1TR-ND@ 
5000 | 50~400% | 80 3/5 DIP | PS2561B-1-A-ND@ 75 63 53/— a 
5000 | 80-400% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1A-ND@ 635345 | — 
5000 | 80~160% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1-H-A-ND@ 51 4336] — 
5000 | 80-400% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1-VA-ND$@ ee S 
+ {5000} 80~400% | 80 3/5 DIP__| PS2561L1-1-VA-NDst¢ 635345 | — Quad Photo Darlington 
5000 200% 80 3/5 SMT | PS2561L2-1-V-A-ND$® 63.535 | — Output 
5000 | 80-160% | 80 3/5 DIP | PS2581L1-H-A-ND® 50 42 35]— - Dip or SMT 
3750 | 50~300% | 40 3/5 sop | PS2701-1A-ND® 56 47 ~—-40 | PS2701-1ATR-ND® 204.00/M 
3750 | 150~300% | 40 3/5 SOP | PS2701-1-P-A-ND® 47 4084 — = 
3750__| 50~300% | 70 57 SOP _| PS2701A-1-NDS§@ 48.40 __34| PS2701A-1TR-ND@ 229.50/M 
3750 | 150~ 300% | 70 5/7 SOP | PS2701A-1-P-A-ND® 4437 .32;— = 
3750 | 50~400% | 120 10/10 SOP | PS2703-1A-ND® ‘66 ©5547) PS2703-1ATR-ND@ 282.00/M 
3750 | 200~400% | 120 10/10 SOP | PS2703-1-K-A-ND® 595042] — = Photo 
3750 | 50~150% | 120 10/10 SOP | PS2703-1-M-A-ND® 59° 5042) — = ‘J Photo Transistor Franaltor 
3750__| 100~200% | 40 4/5 SOP _| PS2711-1-M-A-ND® 62.5244 | — = : Output Output 
3750 | 50~400+% | 40 415 SOP | PS2761-1ACT-ND§® 74.62 .52| PS2761-1ATR-ND® 367.50/M CH] dip or SMT Dip or SMT 
2500 | 80-600% | 80 3/5 SSOP | PS2801-1ACT-ND§@ 75 63 53 PS2801-1ATR-ND® 375.00/M 
2500 | 100~300% | 80 3/5 SOP | PS2801-1-L-A-ND@ 685345 | — = 
2500 | 50~400% | 70 5/7 SSOP | PS2801A-1-ND§® ‘63 ©5345) PS2801A-1TR-ND@ 315.00/M 
2500 | 100~ 400% | 40 4/5 SSOP _| PS2811-1ACT-NO§@ 71 _.60__.51 | PS2811-1ATR-ND@ 357.00/M 
2500 | 100~400% | 40 415 Mini-Flat | PS2911-1ACT-ND§@ 714 95 81] PS2911-1ATR-ND® 570.00/M 
2500 200% 40 40/120 | Mini-Flat | PS2911-1-K-A-ND® 120 1.00 .85/— f 
2500 | 100~200% | 40 4/5 | Mini-Flat | PS2911-1-M-A-ND® 120 1.00 .85|— = = Holo Transeiot 
2500 | 50~100% | 120 5/50 | Mini-Flat | PS2913-1-ND§@ 139 116  .98| PS2913-1TR-ND® 661.50/M bis geen 
2500__| 50~100% | 120 5/50 __| Mini-Flat | PS2913-1-M-A-ND® 139116 98 |— — P 
5000 | 80-600% | 80 3/5 DIP | PS2501-2A-ND® 113. «94 —«80/— 
2 | 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-2A-ND@ 123 103 «© .87/— 
3750__| 50~400% | 120 10/10 SOP _| PS2703-2-ND 1441.20 1.02|— 
5000 | 80~-600% | 80 3/5 DIP | PS2501-4A-ND® 195 163 1.38/— 
| 3000 | 80~600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-4A-ND@ 204 170 144)— = 
2500 | 80~-600% | 80 3/5 SSOP | PS2801-4A-ND® 3.10 279 2.38) PS2801-4ATR-ND@ 1495.00/M Photo Transistor Dual Photo 
2500 | 100~400% | 40 415 SSOP _| PS2811-4A-ND® 3.15 2.84 2.42 | PS2811-4ATR-ND@ 1612.00/M Output YY Transistor 
5000 | 200~ 2000% | 40 700/100 DIP | PS2502-1A-ND® 74 62. 52)— = Dip or SMT { Output 
5000 | 200~2000%) 40 100/100 DIP | PS2562-1-A-ND® 1020 8572 — = Dip or SMT 
4 | 5000 | 200~2000%) 40 100/100 | SMT | PS2562L-1-NDSe ‘89 «© .74.-~——«63) PS2562L-1TR-ND® 442.50/M 
3750 | 200~2000% | 40 200/200 | SOP |PS2702-1A-ND® 77 65 ~—-55| PS2702-1ATR-ND® 450.00/M 
2500 | 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SSOP_| PS2802-1ACT-ND§@ 1.09 91 _.77 | PS2802-1ATR-ND® 544.50/M 
5 | 5000 | 200~2000% | 40 700/100 DIP__| PS2502-2A-ND® 17148 1.25|— = 
5 | 3000 | 200~2000% |~40 700/100 DIP | PS2502-4A-ND® 275 248 211;— = 7 
2500 | 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SSOP_| PS2802-4A-ND@ 3.93 3.54 3.01 | PS2802-4ATR-ND@ 1443.00/M 2), Quad Photo Transistor 
5000 | 100~400% | 40 20/30 DIP | PS2503-1-A-ND@ 93. «78 «66 | — = oad Output 
7 | 5000 | 100~400% ) 40 20/30 SMT | PS2503L-1A-ND§® 99 83 70 | PS2503L-1ATR-ND® 495.00 fay Dip or SMT 
2500 | 50~400% | 40 4/5 SSOP _| PS2865-1A-ND§@ (95 80 __.67 | PS2865-1ATR-ND@ 445.50/M u 
3 | 9000 | 100~400% )~ 40 20/30 DIP | PS2503-2-A-ND® 187 156 1.32/— — 
5000 | 100~ 400% | 40 20/30 SMT_| PS2503L-2-A-ND@ 1931.61 1.36 |— 
9 | 9000 | 100-400% |~40 20/30 DIP | PS2503-4-A-ND® 285 257 219/— 
5000 | 100~ 400% | 40 20/30 SMT _| PS2503L-4-A-ND@ 290 261  2.23/— 5 
5000 | 80-600% | 80 35 DIP | PS2505-1A-ND® 43 36. at |/— ws h Dual Photo 
5000 | 80~600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-1A-ND® 600 5043 |— Darlington ; Darlington 
5000 | 20~80% | 80 3/5 DIP | PS2525-1-A-ND@ 131 110 © .93/— Output Output 
5000 | 80~400% | 80 3/5 DIP | PS2565-1A-ND® 6905849 | — Dip Dip 
5000 | 80-400% | 80 3/5 DIP_| PS2565-1-VA-NDE® 6958 ag | — 
5000 | 80~400% | 80 3/5 SMT | PS2565L-1A-ND@ 72 60 SIj— 
to | 3000 | 80~400% | 80 3/5 SMT | PS2565L-1-VA-ND$@ 72 60 51/— = 
3750 | 50~300% | 40 3/5 SOP | PS2705-1A-ND® ‘69 58 49) PS2705-1ATR-ND@ 345.00/M 16 
3750 | 50~300% | 70 5/7 SOP | PS2705A-1-NDS@ 51 43 36 | PS2705A-1TR-ND® 255.00/M Bp RP APR ; 
3750 | 50~400% | 40 4/5 SOP__| PS2765-1A-ND§@ 89 75.63 | PS2765-1ATR-ND@ 403.50/M AM Ae Photo Darlington 
2500 | 80-600% | 80 3/5 SSOP | PS2805-1ACT-ND§@ ‘91.76.64 PS2805-1ATR-ND@ 454.50/M si Output 
2500 | 50~400% | 70 5/7 SSOP | PS2805A-1-ND§@ 75 63 53 | PS2805A-1TR-ND® 375.00/M KB Dip or SMT 
2500 | 100~400% | 40 415 Mini-Flat | PS2915-1CT-ND§ 119 99 84 PS2915-1TR-ND 675.00/M Quad Photo 
2500 | 100~ 400% | 40 45 Mini-Flat | PS2915-1ACT-ND§@ 1521.27 1.08 | PS2915-1ATR-ND® 760.50/M Darlington Output Dip 
4 | 9000 | -80-600% | ~80 3/5 DIP | PS2505-2A-ND® 140 117 99/— 
5000 | 80~-600% | 80 3/5 SMT_| PS2505L-2A-ND@ 158132 1.12|— 
5000 | 80-600% | 80 35 DIP | PS2505-4A-ND® 270 2.25  190/— 
5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-4A-ND@ 213° 192 1.63)— ; 
12 | 2500 | 80~600% | 80 3/5 SSOP | PS2805-44-ND@ 498 4.48 3.82|— Dee Ones 
2500 | 50~400% | 70 5/7 SSOP | PS2805A-4-A-ND® 338 3.04 259)— - Dip or SMT 
2500 | 100~ 400% | 40 4/5 SSOP _| PS2815-4A-ND@ 3.38 3.04 2.59 | PS2815-4ATR-ND@ 1729.00/M 
5000 | 200 ~ 2000% | 40 700/100 DIP | PS2506-1A-ND® 99 ~«83SC TO — — 
5000 | 200~2000%) 40 100/100 DIP | PS2566-1-A-ND® 102 85 72|— = 
13 | 5000 | 200-2000%| 40 100/100 | SMT | PS2566L-1-NDSe 1.07 89 75 | PS2566L-1TR-ND® 499.50/M 
3750 | 200~2000%) 40 200/200 | SOP | PS2706-1-ND§@ 1.05 88 —-.74| PS2706-1TR-ND® 457.50/M 1 12 
2500 | 200 ~ 2000%| 40 200/200 | SOP__| PS2806-1ACT-ND§@ 136 1.14 96 | PS2806-1ATR-ND@ 679.50/M td Photo 
14 | 5000 [200 - 2000% [40 100/100 DIP__| PS2506-2A-ND® 1971.65 1.39 |[— = Transistor | [“t Transistor 
5000 | 200 2000% | 40 {00/100 DIP PS2506-4A-ND® 3.38 3.04 2.59) — = Output Output 
15 | 2500 | 200~2000%| 40 200/200 | SSOP | PS2806-4-ND 6.18 556 474)— SMT SMT 
2500 _| 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SSOP_| PS2806-4A-ND@ 6.18 556 4.74 | PS2806-4ATR-ND@ 2951.00/M 
5000 [1500 ~6500%/ 300 | 100/100 DIP | PS2532-1A-ND® 98 «820 — = 
5000 |1500~6500%/ 300 | 100/100 | SMT | PS2532L-1A-ND® 10408773] — = 
tg | 2500 |1500~4000%] 300 | 100/100 | SOP | PS2732-1-NDg® 131 110 93 PS2732-1TR-ND@ 540.00/M 
2500 |1500~4000%/ 350 | 100/100 | SOP |PS2733-1A-ND§® 1.69 141 1.19 | PS2733-1ATR-ND® 813.00/M non 
2500 | 400 ~ 4500% | 350 20/5 SSOP | PS2833-1A-ND§@ 2.01 168 1.42) PS2833-1ATR-ND@ 972.00/M tddd 
2500 | 400 ~ 4500% | 350 20/5 __| Mini-Flat | PS2933-1-ND§@ 208 1.74 1.47 | PS2933-1TR-ND® 1006.50/M A NY BS 
17 | 3780 | 400~2000% | 300 To0/100 | SSOP |PS2832-4A-ND® 5.03 453 3.86/— = BAR LeD2— 
2500 | 400 ~ 4500% | 350 20/5 SSOP _| PS2833-4-ND§@ 4.33 3.90 _ 3.32 | PS2833-4TR-ND® 2223.00/M me PD2 
18 | 2000 | 100~600% | 70 20110 | SSOP | PS2841-4A-NDS§® 3.83 3.45 2.94 | PS2841-4ATR-ND@ 1963.00/M 1 
19 | 2000 | 100~600% | 70 20110 | SSOP | PS2841-4B-NDS@ 3.75 3.38 2.88 | PS2841-4BTR-ND@ 1911.00/M Photo Transistor 
20 | 2000 | 100-600% | 70 20/110 SSOP | PS2845-4AA-NDS§® 478 430  3.67/— — Output SMT 
§CutTape * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") VDE Approved RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2441 


NEC y (GAA California Eastern Laboratories Optoelectronic Products (cont) 


High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) Bons 
Isolation Transfer Gain Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (K2/K1) (for Vec=15V, If=2-10mA) Part No. 1 10 100 
21 1500 .133-1.072 <1% PS8741-A-ND 4.10 3.69 3.15 
—— Dip or Dip or 
High Speed Analog Output Optoisolators Bolts ids ae 
Typical 
Isolation Vec Propagation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Voltage CTR (Max.) | Delay (j1c)_| Package | Part No. 1 10 100__| Part No. Qty. Pricing 
99 2500 |20%~35%| 35 0.5/0.6 SOP  |PS8101-K-A-ND 2.40 2.00 1.69 |= _ _ 
2500 |10% ~ 30%! 15 1/2 SOP __|PS8103-ND 1.95 1.63 1.38 | PS8103TR-ND 2,500 960.00/M 
23 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 SMT ___|PS8601L-A-ND 2.07 1.73 146 |— = = 
5000 >15% 35 0.5/0.3 DIP | PS8602-A-ND 2.47 2.06 174 |= 
24 | 2500 |15%~ 35%] 35 0.3/0.6 SSOP |PS8802-1CT-ND§ 1.98 1.65 1.40 |PS8802-1TR-ND 1,500 990.00/M 
2500 [20% ~40%| 3.3 0.3/0.5 SSOP | PS8821-1-A-ND 2.31 1.93 1.63) |— = = Open 
95 2500 |15%~35%| 35 0.3/0.6 SSOP |PS8802-2CT-ND§ 3.08 2.77 2.36 | PS8802-2TR-ND 1,500 1599.00/M Collector 
2500 |20%~40%| 3.3 0.3/0.5 SSOP | PS8821-2-A-ND 3.95 3.56 3.03 |— _ - Output 
§ Cut Tape 
High Speed Digital Photocouplers i@Reel° RoHS 
Output | Isolation Prop. Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Type | Voltage | teH.  tPLH | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
oc 2500 | 250ns 520ns SOP |PS9113-ND 3.58 3.22 2.75 |PS9113TR-ND 2,500 1833.00/M 
26 oc 2500 54ns_ —51ns SOP | PS9114CT-ND§ 3.63 3.27 2.78 |— _ _ 
oc | 2500 | 54ns Sins | SOP /PS9114-ND 3.60 3.24 2.76 |— - - cae 
oc 2500 40ns__45ns SMT __|PS9121-ND 2.93 2.64 2.25 |PS9121TR-ND 2,500 1482.00/M Output 
27 TP. 2500 33ns__40ns SOP | PS9115-ND 3.60 3.24 2.76_|PS9115TR-ND 2,500 1846.00/M 
28 oc 2500 54ns__51ns SSOP _|PS9814-2CT-ND§ 3.23 2.91 2.48 |PS9814-2TR-ND 1,500 1677.00/M 
29 oc 3750 6ins 51ns SMT | PS9614L-ND 2.50 2.25 1.92 | PS9614LTR-ND 1,000 1296.10 
oc 2500 40ns__45ns SSOP__|PS9817-1-ND 2.42 2.02 1.53 [PS9817-1TR-ND 1,500 1023.10/M 
30 oc 2500 54ns__51ns SSOP _|PS9814-1CT-ND§ 1.97 1.78 1.51 |= = = 
31 oc 2500 40ns_ 45ns SSOP | PS9817-2-ND 3.15 2.84 2.42 |— — - 
oc 2500 45ns__50ns SSOP _|PS9821-2-ND 3.45 3.11 2.65 _|PS9821-2TR-ND 1,500 2275.00/M 
32 TP 5000 | 300ns 300ns | SMD _ |PS9552L2-AX-ND 3.30 2.97 2.53 |= — =_ 
TP 5000 | 300ns 300ns | SMD _ |PS9552L3-AX-ND 3.30 2.97 2.53 |= - - pans 
utpui 
§ Cut Tape : 
VISHAY. Semiconductor Optocouplers 
Hi ® 
Phototransistor Output Optocouplers DigiReel 
F ay : fe With Base Input With Base 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay : : 3 
Fig.| Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. ae Come COnnscon 
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1259-5-ND 69 51 40 |— _ — | 4N38 
5300 40 ~ 80% 70 6-DIP | 751-1265-5-ND 74 55 44 |— - — | CNY17-1 
5300 63~125% | 70 6-DIP | 751-1266-5-ND 74 55 44 |— _ — | GNY17-2 
5300 | 100~ 200%) 70 6-DIP | 751-1267-5-ND 74 55 44 |— _ — | CNY17-3 
5300 | 160 ~ 320% | 70 6-DIP__| 751-1268-5-ND 74 55 A4 |— = — | CNY17-4 
{ 5300 >50% 70 6-DIP | 751-1273-5-ND 83 65 50 |= — — | H11A1 
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1274-5-ND 83 65 50 |— _ — | H11A2 
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1275-5-ND 83 65 50 |= = — | H11A3 - 7 
5300 | >20% | 300 | 6-DIP | 751-1278-5-ND 173 150 1.15 |— = — | 41101 With Base AC Input With Base 
5300 >20% 200 6-DIP__| 751-1279-5-ND 1.42 1.14 95 |= _ — | H11D3 Connection Connection 
5300 >20% 50 6-DIP | 751-1280-5-ND 1.10 86 67 |= =— — |i 
5300 >100% 70 6-DIP__| 751-1281-5-ND 1.00 87 67 |= = — | IL2 
5300 50 ~ 80% 30 6-DIP | 751-1337-5-ND 69 54 42 |— = — | MOC8101 
5300 73~117% | 30 6-DIP | 751-1338-5-ND 69 54 42 |= _ — | M0c8102 
5300 | 108~173%) 30 6-DIP | 751-1339-5-ND 69 54 42 |— _ — | M0C8103 
9 5300 | 160~ 256%) 30 6-DIP | 751-1340-5-ND 69 54 42 |= = — | M0C8104 
5300 40 ~ 80% 70 6-DIP__| 751-1269-5-ND 74 55. 44 |— = — | CNY17F-1 
5300 63~125% | 70 6-DIP | 751-1270-5-ND 74 55 44 [— = — | CNY17F-2 
5300 | 100~ 200%) 70 6-DIP | 751-1271-5-ND 74 55 44 |— _ — | CNY17F-3 a 
5300 | 160~320%| 70 6-DIP_| 751-1272-5-ND 74 55 A4 |— =_ — | CNY17F-4 AC Input With Base 
3 5300 >20% 30 6-DIP | 751-1276-5-ND 1.23 99 82 | — — — | H1I1AA1 Connection 
5300 >100% 30 6-DIP | 751-1290-5-ND 1.61 1.29 1.08 |— = — | IL252 
4000 40 ~ 80% 70 8-SOIC | 751-1282-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1282-2-ND 2,000 329.00/M | IL205AT 
4000 63~125% | 70 8-SOIC | 751-1283-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1283-2-ND 2,000 329.00/M | IL206AT 
4000 | 100~ 200%) 70 8-SOIC | 751-1284-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1284-2-ND 2,000 329.00/M | IL207AT 
4 4000 | 160~ 320%) 70 8-SOIC | 751-1285-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1285-2-ND 2,000 329.00/M | IL208AT 
4000 >20% 70 8-SOIC__| 751-1286-1-ND§ 1.06 83 .71_|751-1286-2-ND 2,000 329.00/M_| 1IL211AT 
4000 >100% 70 8-SOIC | 751-1287-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1287-2-ND 2,000 329.00/M | IL213AT 
4000 >100% 30 8-SOIC_| 751-1288-1-ND§ 1.40 87 75 | 751-1288-2-ND 2,000 345.60/M_|_IL217AT 
5 4000 >20% 30 8-SOIC_| 751-1291-1-ND§ 1.32 1.05 90 | 751-1291-2-ND 2,000 414.45/M_| IL256AT 
5300 220% 30 8-DIP | 751-1305-5-ND 96 84 64 | — =— — | ILCT6 
5300 >20% 50 8-DIP | 751-1306-5-ND 1.46 117 97 |= _ — | ILD1 
6 5300 >100% 70 8-DIP | 751-1307-5-ND 1.53 1.33 1.03 | — _ — | ILD2 
5300 >50% 70 8-DIP | 751-1318-5-ND 1.93 1.51 1.27 |= _ — | ILDS 
5300 35% 20 8-DIP | 751-1326-5-ND 1.73 1.38 1.15 |= =_ — | ILD74 
5300 220% 30 8-DIP__| 751-1336-5-ND 1.26 1.02 85 |= =_ — | MCT6 
4000 40 ~ 80% 70 8-SOIC | 751-1308-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1308-2-ND 2,000 454.95/M | ILD205T 
4000 63~125% | 70 8-SOIC | 751-1309-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1309-2-ND 2,000 454.95/M | ILD206T 
7 4000 | 100~ 200%) 70 8-SOIC | 751-1310-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1310-2-ND 2,000 454.95/M | ILD207T 
4000 >20% 70 8-SOIC | 751-1311-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1311-2-ND 2,000 454.95/M | ILD211T 
4000 >100% 70 8-SOIC | 751-1312-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1312-2-ND 2,000 454.95/M | ILD213T 1 
4000 >100% 70 8-SOIC_| 751-1313-1-ND§ 1.54 1.22 1.04 | 751-1313-2-ND 2,000 483.30/M_| ILD217T we 
8 5300 >50% 30 8-DIP | 751-1315-5-ND 3.10 2.43 2.04 |— — — | ILD250 Ez; iq 
5300 >100% 30 8-DIP__| 751-1316-5-ND 3.45 3.00 2.24 |— = — | ILD252 
5300 63~125% | 70 8-DIP | 751-1320-5-ND 1.73 1.38 1.15 |= — — | ILD615-2 
9 5300 | 100~ 200%) 70 8-DIP | 751-1321-5-ND 1.72 1.38 1.15 |= =- — | ILD615-3 AC Input 
5300 | 160 ~320%| 70 8-DIP__| 751-1322-5-ND 1.76 1.41 1.18 [= = — | ILD615-4 P 
§ Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ay RoHS 
VISHAY, Semiconductor Optocouplers WES = 
Phototransistor Output Optocouplers (cont) Digi@Reel” a 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay ay KY 
Fig.| Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 | 4000 >20% 70 8-SOIC_| 751-1317-1-ND§ 2.02 1.60 1.37 | 751-1317-2-ND 2,000 634.50/M_| ILD256T lAYSK| 
11 5300 >50% 70 8-DIP | 751-1323-5-ND 2.12 1.66 1.40 |— — — | ILD620 q + 
5300 >100% 70 8-DIP__| 751-1324-5-ND 2.35 1.84 1.55 [= = — | ILD620GB eKE 
12 | 5300 >100% 70 8-DIP__| 751-1325-5-ND 1.64 1.28 1.08 |— = — | ILD621GB 
5300 40 ~ 80% 70 4-DIP_ | 751-1341-5-ND 1.10 86 67 |= _ — | SFH610A-1 
43 | 5300 | 63~125% | 70 | 4-DIP | 751-1342-5-ND 96 84 64 J— - — | SFH610A-2 AC Input 
5300 | 100~ 200%) 70 4-DIP_ | 751-1343-5-ND 96 84 64 | — _ — | SFH610A-3 
5300 | 160 ~ 320%| 70 4-DIP__| 751-1344-5-ND 96 84 64 |— = — _|_SFH610A-4 
5300 40 ~ 80% 70 4-SMD_ | 751-1345-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1345-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-1T 
5300 63~125% | 70 4-SMD_ | 751-1346-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1346-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-2T _ 
5300 | 100~ 200%) 70 4-SMD_ | 751-1347-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1347-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-3T Esa 
5300 | 160~ 320%) 70 4-SMD_ | 751-1348-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1348-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-4T 
5300 | 100 ~ 200% | 55 4-SMD_| 751-1352-1-ND§ 1.14 91 .78 | 751-1352-2-ND 1,000 399.00 _| SFH6186-3T Esa 
14 5300 63~125% | 70 4-DIP | 751-1349-5-ND 718 61 AT |= =— — | SFH615A-2 
5300 | 100~ 200%) 70 4-DIP_ | 751-1350-5-ND 78 61 AT |— _ — | SFH615A-3 
5300 | 160~ 320%) 70 4-DIP_ | 751-1351-5-ND 78 61 AT |— - — | SFH615A-4 [Apa | 
5300 63~125% | 55 4-DIP_ | 751-1353-5-ND 1.10 86 67 |= _ — | SFH618A-2 
5300 | 100 ~ 200% | 55 4-DIP__| 751-1354-5-ND 1.10 86 67 |= = — | SFH618A-3 
5300 | 160~ 320%) 55 4-DIP | 751-1355-5-ND 1.10 86 67 |= = — | SFH618A-4 Ea 
5300 | 250 ~ 500% | 55 4-DIP__| 751-1356-5-ND 1.10 86 67 |= = — _| SFH618A-5 
5300 40~125% | 70 4-DIP | 751-1357-5-ND 92 72 56 = _ — | SFH620A-1 
5300 63 ~ 200% | 70 4-DIP_ | 751-1358-5-ND 92 72 56 |= _ — | SFH620A-2 
15 5300 | 100~ 320%) 70 4-DIP_ | 751-1359-5-ND 92 72 56 |= = — | SFH620A-3 DIP or SOP 
5300 | 100~ 320%) 55 4-SMD_ | 751-1360-1-ND§ 1.41 1.12 .95 | 751-1360-2-ND 1,000 474.15 | SFH6286-3T or eo 
5300 | 100~ 320%) 55 4-DIP_ | 751-1361-5-ND 1.15: 1.00 TT |= _ — | SFH628A-3 
5300__|160~500%| 55 | 4-DIP_| 751-1362-5-ND 4.45 1.00 aL - — | SFH628A-4 AC Input 
3750 | 50~300% | 70 | Mmi-Far | 751-1367-1-ND§ 69 54 47 |751-1367-2-ND | 2,000 | 215.60/M | SFH6SOABT DIP or SOP 
16 | 3750 50~150% | 70 | Min-Fiat | 751-1368-1-ND§ 78 61 .53 | 751-1368-2-ND 2,000 243.60/M | SFH690AT 
3750 | 100 ~ 300% | 70 | Mi-Fiar | 751-1369-1-ND§ 78 61 .53 | 751-1369-2-ND 2,000 243.60/M_| SFH690BT Fig. 25 
17 | 3750 50 ~ 300% | 70 | Miw-Fiar | 751-1370-5-ND. 447 3.89 2.90 |= = — | SFH6916 
48 5300 >20% 50 16-DIP | 751-1329-5-ND 2.45 1.92 1.61 |= — — | (Lai 
5300 >100% 70 16-DIP_| 751-1330-5-ND. 2.55 1.99 1.68 |— = — | ILQ2 Wy 
49 5300 >50% 70 16-DIP | 751-1331-5-ND 3.31 2.88 2.15 |= =— — | ILQ620 
5300 >100% 70 16-DIP_| 751-1332-5-ND. 3.72 3.24 2.42 |— = — | ILQ620GB cH 
20 5300 >50% 70 16-DIP | 751-1333-5-ND 3.10 2.43 2.04 |— — — | 1LQ621 go 
5300 >100% 70 16-DIP_| 751-1334-5-ND 2.76 2.40 1.79 |— = — | ILQ621GB 
py | 9000 | 50~ 600% | 70 | 16-DIP | 751-1371-5-ND 1.64 128 1.08 |— = — | TCET4100 High Gain, With Low Input 
3750__| 50~600% | 70 | Mi-Fiar_| 751-1375-1-ND 1.95 1.52 1.28 | 751-1375-2-ND 2,000 790.40/M_| TCMT4100 1 2 Base Connection Current, With 
On 5000 >20% 70 16-DIP | 751-1372-5-ND 2.17 1.70 1.43 |— — — | TCET4600 Base Connection 
3750 80 ~ 300% | 70 | Miw-Fiar | 751-1376-1-ND§ 2.78 2.12 1.83 | 751-1376-2-ND 2,000 860.60/M_| TCMT4600 
22B| 3750 80 ~ 300% | 70 | Miw-Fiat | 751-1374-1-ND§ 5 59 50 | 751-1374-2-ND 3,000 232.40/M_| TCMT1600 
23 | 5000 80~160% | 70 | Min-Fiat | 751-1373-1-ND§ 12 56 44 | 751-1373-2-ND 3,000 224.00/M | TCLT1107 
§ Cut Tape 
. aaa ® 
Photodarlington Output Optocouplers Digiq Reel 
Tape and Reel 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
Fig.| Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | PartNo. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. AC Input 
24 | 5300 >500% 25 6-DIP 751-1277-5-ND 1.19 1.03 380 [= — | H11B1 
25 [| 4000 >500% 30 8-SOIC 751-1289-1-ND§ 1.19 94 -81 | 751-1289-2-ND 372.60/M_ | IL223AT 
26 [| 4000 >500% 30 8-SOIC 751-1314-1-ND§ 2.11 1.67 1.43 | 751-1314-2-ND 661.50/M_| ILD223T 
27 [| 5300 >100% 55 8-DIP 751-1319-5-ND 2.42 1.89 159 — | ILD55 
08 5300 >750% 60 8-DIP 751-1327-5-ND 2.76 2.40 1.79 |= — | ILD755-1 
5300 >1000% 60 8-DIP 751-1328-5-ND 4.30 3.75 2.79 |= — | ILD755-2 
29 | 5300 2500% 60 16-DIP 751-1335-5-ND 3.58 3.12 2.33 |— — | ILQ66-4 
§ Cut Tape E; 
Phototriac Output Optocouplers High dV/dt, Low Input Current aa 
Isolation VpRM LED Trigger Current Digi-Key Price Each Vishay i i 
Fig.| Voltage | (Minimum) | IFT(Maximum) | Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. od aera Coen 
5300 600 2mA, 5mA 6-DIP 751-1297-5-ND 3.17 2.76 2.06 | IL410 Internal RBE for 
30 5300 800 2mA, 5mA 6-DIP 751-1298-5-ND 3.45 3.00 2.24 | IL4108 High Stabilit 
5300 600 10mA 6-DIP 751-1382-5-ND 1.38 1.20 92 | VO3062 9 y 
5300 600 5mA 6-DIP 751-1383-5-ND 1.46 1.17 97 _| V03063 
31 5300 600 1.3mA 6-DIP 751-1299-5-ND 3.45 3.00 2.24 | IL4116 
5300 800 1.3mA 6-DIP 751-1300-5-ND 4.36 3.80 2.83 | 1L4118 
5300 600 2mA 6-DIP 751-1301-5-ND 3.17 2.76 2.06 | 1L420 
32 5300 800 2mA 6-DIP 751-1302-5-ND 3.45 3.00 2.24 | 1L4208 
5300 600 1.3mA 6-DIP 751-1303-5-ND 3.45 3.00 2.24 | IL4216 
5300 800 1.3mA 6-DIP 751-1304-5-ND 4.36 3.80 2.83 | 1L4218 
High Speed Optocouplers Open-Collector da 
Common Mode Tape and Reel 
Isolation |Trans. Immunity Prop Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
Fig.| Voltage CMu {PHL tpLH | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
33 5300 1000 V/us 1.5ys 1.5us | 8-DIP | 751-1260-5-ND 1.38 1.20 92 | — | 6N135 
5300 1000 V/s 0.8us 0.8us | 8-DIP | 751-1261-5-ND 1.42 1.14 95 | = —_| 6N136 
5300 100 V/s 75ns 75ns | 8-DIP | 751-1262-5-ND 1.64 1.28 1.08 |= — | 6N137 
34 5300 5 kV/us 100ns_ = 100ns | 8-DIP | 751-1379-5-ND 1.80 1.41 1.19 |= — | V02601 
5300 10 kV/j1s 100ns_—_-100ns | 8-DIP_ | 751-1380-5-ND 1.96 1.54 1.29 [= —_| V02611 
35 4000 5 kV/us 100ns =: 100ns | 8-SOIC | 751-1377-1-ND§ 3.43 2.62 2.25 | 751-1377-2-ND 1062.10/M | VOO601T NMOS Trans NMOS Transistor Transistor 
4000 15 kV/ps 100ns__-100ns | 8-SOIC | 751-1378-1-ND§ 3.65 2.78 2.39 | 751-1378-2-ND 1128.40/M_| VO0611T Output Output Output 
36 5300 5 kV/us 100ns_——-100ns | 8-DIP | 751-1381-5-ND 2.94 2.30 193 [= —_ | V02631 
37 4000 15 kV/ps 0.8ps 0.8us | 8-SOIC | 751-1363-1-ND§ 2.23 1.70 1.47 | 751-1363-2-ND 690.30/M | SFH6316T 
38 4000 15 kV/ps 1.0ys 1.0us | 8-SOIC | 751-1364-1-ND§ 2.49 1.90 1.63 | 751-1364-2-ND 769.60/M | SFH6343T 
5300 15 kV/p1s 0.8us 0.8us | 8-DIP | 751-1365-5-ND 1.80 1.41 1.19 [= —__| SFH6345 
39 4000 1000 V/s 300ns_—_-300ns | 8-SOIC | 751-1366-1-ND§ 2.79 2.13 1.83 | 751-1366-2-ND 863.20/M__| SFH6720T 
40 5300 500 V/us 10s 35us | 8-DIP | 751-1263-5-ND 1.53 1.33 1.03 | — — | 6N138 
5300 500Vius | 25us _60us | 8-DIP_| 751-1264-5-ND 1.68 135 1.13 | — —_| 6N139 Open-Collector 
§ Cut Tape Output 
Linear Optocouplers 
Isolation | Transfer Gain | Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig.| Voltage (K2/K1) (If=1.0-10mA) Package | Part No. al 10 100 | PartNo. 
5300 | 0.557 ~ 1.618 +0.25% 8-DIP | 751-1292-5-ND 4.27 3.72 2.77 | IL300 
5300 | 0.765 ~ 1.181 +0.25% 8-DIP | 751-1293-5-ND 4.41 3.84 2.86 | IL300-DEFG 
41 5300 | 0.851 ~ 0.955 +0.25% 8-DIP | 751-1294-5-ND 10.41 9.11 7.20 | IL300-E ; 
5300 | 0.851 ~ 1.061 40.25% 8-DIP | 751-1295-5-ND 6.07 5.32 4.21 | IL300-EF y noradiode Wide Bandwidth 
5300 _ | 0.945 ~ 1.061 +0.25% 8-DIP_| _751-1296-5-ND 10.41 9.11 7.20 | 1L300-F Darlington Output 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2443 


OPI1264 Series: Optically coupled isolators, each consisting OPI155 Series: Contains a high speed monolithic photo-IC 


lectronics Optoisolators of an infrared emitting diode coupled to an NPN silicon photo- comprised of a photo-diode and DC amplifier driving an open 
OPTEK Technology transistor and sealed in a precast opaque housing. collector output Schottky transistor. 
Forward DC | Reverse 
Isolation Current DC DC Current | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. | Voltage (mA) Voltage | Transfer Ratio} Part No. 4 100 250 | Part No. 
+10k 40 2.0 25% 365-1031-ND 3.08 1.80 1.73 | OPI1264A 
1 +10k 40 2.0 50% 365-1032-ND 3.08 1.80 1.73 | OPI1264B 
+10k 40 2.0 100% 365-1033-ND 3.14 1.83 1.76 | OPI1264C 
2 +50k 50 3.0 25mA 365-1034-ND 73.43 42.72 41.08 |OPI155 


NEW! Photocouplers @Reel® 


Current Typical 
Isolation Transfer Ratio VCEO ton/toff Package Digi-Key Pricing Optek 

Fig. | Voltage Min. Max. (Max.) (usec.) Type Part No. 1 100 250 Part No. 
5000 50% 600% 60 4/3 SMD 365-1411-1-NDft 33 21.00 45.00 | OPIA400ATR 
5000 50% 600% 60 4/3 SMD 365-1411-2-ND$ 300.00/2,000 OPIA400ATR 
5000 50% 600% 60 4/3 SMD 365-1412-ND 25 18.00 41.63 | OPIA400ATU 
5000 50% 600% 60 4/3 DIP. 365-1436-ND 25 18.00 41.63 | OPIA400DTU 
3750 50% 600% 60 5/4 SSOP 365-1419-1-NDft 42 27.30 58.50 | OPIA404BTR 
3750 50% 600% 60 5/4 SSOP 365-1419-2-ND$ 570.00/3,000 OPIA404BTR 
1 3750 50% 600% 60 5/4 SSOP 365-1420-ND 33 24.00 55.50 | OPIA404BTU 
2500 80% 600% 80 3/5 SSOP 365-1421-ND 39 28.00 64.75 | OPIA405CTU 
5000 50% 600% 350 2/3 SMD 365-1432-1-NDt 1.33 86.10 184.50 | OPIA413ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 SMD 365-1432-2-ND$ 1180.00/2,000 OPIA413ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 SMD 365-1433-ND 1.10 64.00 155.00 | OPIA413ATU 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP. 365-1440-ND 1.10 64.00 155.00 | OPIA413DTU 
3750 100% 600% 80 4/3 SSOP 365-1434-1-ND¢ 1.53 98.70 211.50 | OPIA414BTR 
3750 100% 600% 80 4/3 SSOP 365-1434-2-ND$ 2040.00/3,000 OPIA414BTR 
3750 100% 600% 80 4/3 SSOP 365-1435-ND 1.27 74.00 177.50 | OPIA414BTU 
3750 1000% = 300 100/20 SSOP 365-1413-1-NDft 1.01 65.10 139.50 | OPIA401BTR 
3750 1000% = 300 100/20 SSOP 365-1413-2-ND$ 1350.00/3,000 OPIA401BTR 
3750 1000% = 300 100/20 SSOP 365-1414-ND 83 48.00 117.50 | OPIA401BTU 
2 2500 400% = 300 40/10 SSOP 365-1425-ND 1.21 71.00 170.00 | OPIA409CTU 
5000 600% 9000% 300 60/50 SMD 365-1430-1-NDt 78 50.40 108.00 | OPIA412ATR 
5000 600% 9000% 300 60/50 SMD 365-1430-2-ND$ 700.00/2,000 OPIA412ATR 
5000 600% 9000% 300 60/50 SMD 365-1431-ND 63 37.00 90.00 | OPIA412ATU 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP. 365-1439-ND 63 37.00 90.00 | OPIA412DTU 
3750 20% 400% 60 4/3 SSOP 365-1415-1-NDf¢ 72 46.20 99.00 | OPIA402BTR 
3750 20% 400% 60 4/3 SSOP 365-1415-2-ND$ 960.00/3,000 OPIA402BTR 
3750 20% 400% 60 4/3 SSOP 365-1416-ND 58 42.00 97.13 | OPIA402BTU 
3 2500 80% 600% 80 3/5 SSOP 365-1423-ND 58 42.00 97.13 | OPIA407CTU 
5000 60% 600% 60 5/4 SMD 365-1426-1-ND: 62 39.90 85.50 | OPIA410ATR 

t 
5000 60% 600% 60 5/4 SMD 365-1426-2-ND$ 560.00/2,000 OPIA410ATR 
5000 60% 600% 60 5/4 SMD 365-1427-ND A7 34.00 78.63 | OPIA410ATU 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP. 365-1437-ND AZ 34.00 78.63 | OPIA410DTU 
3750 600% 7500% 35 60/53 SSOP 365-1417-1-NDft 78 50.40 108.00 | OPIA403BTR 
3750 600% 7500% 35 60/53 SSOP 365-1417-2-ND$ 1050.00/3,000 OPIA403BTR 
3750 600% 7500% 35 60/53 SSOP 365-1418-ND 63 37.00 90.00 | OPIA403BTU 
4 2500 200% = 40 200/200 SSOP 365-1422-ND -80 47.00 112.50 | OPIA406CTU 
5000 70% _— 35 80/72 SMD 365-1428-1-NDft 78 50.40 108.00 | OPIA411ATR 
5000 70% _— 35 80/72 SMD 365-1428-2-ND$ 700.00/2,000 OPIA411ATR 
5000 70% = 35 80/72 SMD 365-1429-ND 63 37.00 90.00 | OPIA411ATU 
5000 70% = 35 80/72 DIP. 365-1438-ND 63 37.00 90.00 | OPIA411DTU 
5 2500 200% a 40 200/200 SSOP 365-1424-ND 1.05 61.00 147.50 | OPIA408CTU 
3750 19% 50% = 0.8/0.8 DIP 365-1460-1-NDf¢ 1.59 102.90 220.50 | OPIASOOBTR 
6 3750 19% 50% = 0.8/0.8 DIP 365-1460-2-ND$ 2100.00/3,000 OPIASOOBTR 
3750 19% 50% = 0.8/0.8 DIP. 365-1461-ND 1.32 77.00 185.00 | OPIASOOBTU 
5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1451-1-NDf¢ 55 35.70 76.50 | OPIA6O0S5ATR 
7 5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1451-2-ND$ 250.00/1,000 OPIAGOS5ATR 
5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1452-ND 4 32.00 74.00 | OPIA605ATU 
5000 40% 400% 60 4/3 DIP. 365-1459-ND 44 32.00 74.00 | OPIA605DTU 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP 365-1443-1-NDf¢ 1.01 65.10 139.50 | OPIA601ATR 
8 5000 600% 9000% 300 60/50 DIP 365-1443-2-ND$ 450.00/1,000 OPIAG01ATR 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP. 365-1444-ND 83 48.00 117.50 | OPIA601ATU 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP. 365-1455-ND 83 48.00 117.50 | OPIA601DTU 
5000 500% = 30 5/60 DIP 365-1445-1-NDf¢ 75 48.30 103.50 | OPIA602ATR 
9 5000 500% _ 30 5/60 DIP 365-1445-2-ND$ 330.00/1,000 OPIAGO2ATR 
5000 500% _ 30 5/60 DIP 365-1446-ND 66 39.00 92.50 | OPIA602ZATU 
5000 500% = 30 5/60 DIP. 365-1456-ND 63 37.00 90.00 | OPIA602DTU 
5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1449-1-NDt 85 54.60 117.00 | OPIA604ATR 
10 5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1449-2-ND$ 380.00/1,000 OPIAGO4ATR 
5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1450-ND 69 40.00 97.50 | OPIA604ATU 
5000 50% 600% 60 2/3 DIP. 365-1458-ND 69 40.00 97.50 | OPIA604DTU 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1441-1-ND¢ 42 27.30 58.50 | OPIA600ATR 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1441-2-ND$ 190.00/1,000 OPIA600ATR 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1442-ND 33 24.00 55.50 | OPIAGO0ATU 
1 5000 60% 600% 60 5/4 DIP. 365-1454-ND 33 24.00 55.50 | OPIAGOODTU 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1447-1-NDt 1.50 96.60 207.00 | OPIAGO3ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1447-2-ND$ 660.00/1,000 OPIA603ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1448-ND 1.24 72.00 175.00 | OPIAGO3ATU 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP. 365-1457-ND 1.24 72.00 175.00 | OPIAG6O3DTU 
12 2500 15% = 15 0.3/0.3 DIP 365-1464-ND 1.02 60.00 142.50 | OPIA802DTU 
5000 5% = 15 0.4/0.3 DIP. 365-1465-ND 1.02 60.00 142.50 | OPIA803DTU 
13 2500 300% _ 7 7/2 DIP 365-1462-ND 1.02 60.00 142.50 | OPIA800DTU 
2500 500% = 18 10/5 DIP. 365-1463-ND 1.02 60.00 142.50 | OPIA801DTU 
14 5000 _ = = 45/45 DIP. 365-1466-ND 1.10 64.00 155.00 | OPID804DTU 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2444 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Optoisolators 


Fig. 11 
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tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On 

Fig.| Volt. | Min. Max. |(Max.)| (usec.) | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| Volt. | Min. Max. |(Max.)| (sec.) | Type | Part No. if 10 100 | PartNo. 
2500 | 20% - 30 | 3.0/3.0) DIP | 160-1300-5-ND® 32 2.43 18.23 | 4N25 7 | 5000 | 20% 300% 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1347-5-ND@ 72 5.37 40.28 | LTV-824S 
2500 | 20% - 30 | 3.0/3.0 | SMT | 160-1301-5-ND® 34 2.55 19.13 | 4N25S 8 5000 | 20%  300%| 35 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1348-5-ND@ 1.40 10.50 78.75 | LTV-844 
1500 | 20% - 30 | 3.0/3.0) DIP | 160-1302-5-ND® 33 2.46 18.45 | 4N26 5000 | 20%  300%| 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1349-5-ND@ 1.42 10.62 79.65 | LTV-844S 
1500 | 20% = 30 | 3.0/3.0 | SMT | 160-1303-5-ND® 34 2.55 19.13 | 4N26S 4 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1350-5-ND@ 40 3.00 22.50 | LTV-814H 
3550 | 100% ce 30 | 3.0/3.0 | DIP | 160-1304-5-ND® 32 2.43 18.23 | 4N35 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1351-5-ND@ 42 3.12 23.40 | LTV-814HS 
3550 | 100% = 30 | 3.0/3.0 | SMT | 160-1305-5-ND® 32 2.43 18.23 | 4N35S 7 | 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0} DIP | 160-1352-5-ND@ -80 6.00 45.00 | LTV-824H 
1500 |100% - | 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1306-5-ND 32 2.43 18.23 | 4N37 g | 9000 [600% 7500%| 35 | 60/63 | DIP | 160-1356-5-ND® 634.74 35.55 | LTV-8141 

1 1500 | 100% = 30 | 3.0/3.0 | SMT | 160-1307-5-ND® 34 2.55 19.13 | 4N37S 5000 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1357-5-ND@ 64 4.83 36.23 | LTV-8141S 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1308-5-ND® 320 243 18.23 | CNY17-1 5 | 5000 [600% 7500%/ 35 | 60/53 | DIP | 160-1358-5-ND® 32 2.37 17.78 | LTV-815 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1309-5-ND@ 342.55 19.13 | CNY17-1S 5000 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1359-5-ND@ 332.49 18.68 | LTV-815S 
5000 | 63% 125%] 70 | 5.0/5.0} DIP | 160-1310-5-ND® A4 3.30 24.75 | CNY17-2 5000 | 50% 600%! 80 | 4.0/3.0| DIP | 160-1360-5-ND@ 05 1.89 14.18 | LTV-816 
5000 | 63% 125%) 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1311-5-ND® 50 3.75 28.13 | CNY17-28 6 5000 | 50%  600%| 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1361-5-ND@ 26 1.98 14.85 | LTV-816S 
5000 | 100% 200%) 70 | 5.0/5.0} DIP | 160-1312-5-ND® 32 2.43 18.23 | CNY17-3 5000 | 50% 600%! 80 | 4.0/3.0] DIP | 160-1362-5-ND@ 50 3.75 28.13 | LTV-826 
5000 | 100% 200%) 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1313-5-ND@ 34 255 19.13 | CNY17-3S 10 5000 | 50%  600%| 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1363-5-ND@ 52 3.87 29.03 | LTV-826S 
5000 | 160% 320%) 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1314-5-ND@ 32 2.43 18.23 | CNY17-4 41 | 5000 | 50% 600%] 80 | 4.0/3.0] DIP | 160-1364-5-NDe 1.00 7.50 56.25 | LTV-846 
5000 {160% 320%| 70 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1315-5-ND@ 342.55 _ 19.13 | CNY17-4S 5000 | 50% 600%| 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1365-5-ND@ 1.02__7.62__57.15 | LTV-846S 
5000 | 40% — 80% | 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1316-5-ND® 32 2.43 18.23 | CNYI7F-4 g | 9000 | 50% 600%] 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1366-5-ND® 25 1.89 «14.18 | LTV-817 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1317-5-ND@ 34 2.55 19.13 | CNY17F-1S 5000 | 50% 600% 35 | 4.0/30| SMT | 160-1367-5-NDe 06 1.98 14.85 | LTV-817S 
5000 | 63%  125%| 70 | 5.0/5.0| DIP | 160-1318-5-ND® 32 © 2.43 18.23 | CNYI7F-2 19 | 5000 | 50% 600%] a5 | 4.0/3.0) DIP | 160-1366-5-NDe 503.75 28.13 | Liv-827 

2 | 5000 | 68% 125% | 70 | 5.0/5.0) SMT (Reta e IoD, 84 255 19-13 | CNYI7F28 5000 | 50% 600%| 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1369-5-ND@ 52 3.87 _ 29.03 | LTV-827S 
5000 [100%  200%| 70 | 5.0/5.0| DIP | 160-1320-5-ND@ 33 2.46 18.45 | CNY17F-3 : 5000 | 50% 600%! 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1370-5-ND@ 1.00 7.50 56.25 | LIv-847 
5000 }100% 200%| 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1321-5-ND@ 34 2.55 19.13 | CNY17F-3S 5000 | 50% 600%} 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1371-5-ND® 1.02 7.62 57.15 | LTV-847S 
5000 | 160%  320%| 70 | 5.0/5.0} DIP | 160-1322-5-ND® 32 2.43 18.23 | CNY17F-4 
5000 {160% 320% | 70 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1323-5-ND@ 34 2.55 19.13 | CNY17F-4S RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 
5000 | 20% = 30 | 2.8/4.5 | SMT | 160-1327-5-ND 34 2.55 19.13 | H11A2S 

1 | 5000 | 20% - 300 | 5.0/5.0) DIP | 160-1328-5-ND® 76 5.70 42.75 | H11D1 i i 
5000 | 20% ES 300 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1329-5-ND® 18 5.82 43.65 | H11D1S Triac Output Optoisolators 

3 3750 /1000%  — 300 | 100/20] SMT | 160-1331-1-ND@t 51 4.28 34.20 | LTV-352T - 

3750 |1000% _- | 300 | 100/20 | SMT | 160-1331-2-ND@+ 192.38/750 LTV-352T Max. IF | Min. | Max. 

4 3750 | 20% 400%} 35 | 4.0/3.0) SMT | 160-1333-1-ND@t 30 2.50 20.00 | LTV-354T Isolation | Trigger | Blocking | IR |Package) Digi-Key Price Each Lite-On 
3750 | 20%  400%| 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1333-2-ND@+ 112.50/750 LTV-354T Fig. | Voltage | (mA) | Voltage | (uA) | Type Part No. 110 100 | Part No. 

5 3750 |600% 7500%| 35 60/53 | SMT | 160-1335-1-ND@t+ 23 1.88 15.00 | LTV-355T 5000 30 400V 10 DIP 160-1372-5-ND 63 48 .36 |MO0C3020 
3750 |600% 7500%| 35 60/53 | SMT | 160-1335-2-ND@¢ 96.75/750 LTV-335T 5000 30 400V 10 | SMT 160-1373-5-ND 64 49 .37 |MOC3020S 
3750 | 50% 600%} 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1337-1-ND@t 23 1.88 15.00 | LTV-356T 5000 15 400V 10 DIP 160-1374-5-ND 63 48 .36 |MOC3021 

6 3750 | 50% 600%} 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1337-2-ND@+ 84.38/750 LTV-356T rv 5000 15 400V 10 | SMT 160-1375-5-ND 64 49  .37 |MOC3021S 
3750 | 50% 600%} 35 | 4.0/3.0) SMT | 160-1339-1-ND@t 23 1.88 15.00 | LTV-357T 5000 10 400V 10 DIP 160-1376-5-ND 63.48 .36_| MOC3022 
3750 | 50% 600%} 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1339-2-ND@+ 84.38/750 LTV-357T 5000 10 400V 10 | SMT 160-1377-5-ND 64 49 .37 |MO0C3022S 

2 5000 | 40% 320%] 70 | 2.0/2.0) DIP | 160-1340-5-ND 32 2.43 18.23 | LTV-702F 5000 5 400V 10 DIP 160-1378-5-ND 63 48 .36 |MOC3023 
5000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0] SMT | 160-1341-5-ND@ 34 2.55 19.13 | LTV-702FS 5000 5 400V 10 | SMT 160-1379-5-ND 64 49 .37_|MOC3023S 

1 | 5000 | 40%  320%| 70 | 2.0/2.0| DIP | 160-1342-5-ND 32 2.43 18.23 | LTV-702V 5000 5 600V 10 DIP 160-1722-5-ND 50 42  .33 | MOC3063 

4 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0} DIP | 160-1344-5-ND® 35 2.64 19.80 | LTV-814 13 | 5000 5 600V 10 | SMT 160-1723-1-NDt 53 44 36 |MOC3063S-TA1 
5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1345-5-ND@ 36 2.73 20.48 | LTV-814S 5000 5 600V 10 | SMT 160-1723-2-ND+ 264.00/1,000 | MOC3063S-TA1 

7 | 5000 | 20% 300%) 35 | 4.0/3.0} DIP | 160-1346-5-ND® 70 5.25 39.38 | LTV-824 


t+ CutTape + Tape and Reel 


eo Optoisolators with Photo-Transistor Output 
——*\ Optolinks Current Length 


Specifications: « Isolation Voltage: 5000 * VCEO (Max.): 60V * Typical tr/tf: 5 us/4 ps Fig eee fai Pkg a ne aH ee Sue 
1 60-600% 4.60 | SMT | 67-1613-1-ND@t 51 A3 — | OCP-PCT114/E-TR 
2 60-600% 9.68 | SMT | 67-1614-1-ND+ 1.05 88 — | OCP-PCT218/E-TR 
3 60-600% 19.84 | SMT | 67-1618-5-ND® 1.83 1.53 — | OCP-PCT4116/E-TR 
4 60-600% 7.30 DIP | 67-1563-5-ND® 39 33 — | OCP-PCTB116/E 
60-600% 7.30 | SMT | 67-1615-1-ND@+ 39 .33 | 215.80/1,000 | OCP-PCTB116/E-TR 
5 60-600% 4.60 DIP | 67-1564-5-ND® 63 53 — | OCP-PCT124/A 
Photo Transistor Dual Photo Transistor Quad Photo Transistor Photo Transistor Output 60-600% 4.60 | SMT | 67-1616-1-ND@t 63 53 | 697.20/2,000 | OCP-PCT124/A-TR 
Output DIP or SMT Output DIP or SMT Output DIP or SMT DIP or SMT 
6 60-600% 19.84 | DIP | 67-1565-5-ND@ 2.89 241 — | OCP-PCT4216/A 
Fig. 8 7 | 200-400% 4.60 DIP | 67-2044-5-ND 26 22 — | OCP-PCT114/C 
48 o Voltage Regulator : . 
¥ i : i Optoisolators with Photo-IC Output 
4 z 1 4. | 
rt q b3i2-54 Prop Delay | Length Tape and Reel 
TL 6.50! Isolation | tpHL/APLH L Digi-Key Price Each Pricing Lumex 
Sinnlech : Fig.| Voltage (nS) (mm) Pkg. | Part No. 1 10 1,000¢ Part No. 
ingle-Channe RARE = | 
Photo Transistor Quad Photo Transistor Photo Transistor Photo IC Output 8 5000 5/8 73 DIP [ibmiacereNne 1.64 1.87 OGP-PCP116 
Output DIP or SMT Output DIP or SMT Output DIP DIP or SMT 5000 5/3 73 SMT | 67-1617-1-NDt 1.64 1.37 904.70 |OCP-PCP116-TR 


@ RoHS Compliant + CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 2445 
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ANODE 1 [} 1] 6 MAINTERM anonet Ly {]6 MAIN TERM. ANODE 1H} Connection ik fB]Vcc ANODE q 
TERMINAL 
CATHODE 2 [} [5 NC catHope2 [}H =y, [snc Anode [2f Output | carHooe fi 
Cathode [3} 16] Output 
Grossing we 3 4 Main TERM 7 CATHODE 21 {18 main N A 
rossi Nes [}osswe} [4 MAIN TERM TERMINAL Coane {5]VEE neq] 
Photo Transistor Output Optoisolators 
Iso- Current Transfer Iso- Current Transfer 
lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each 
Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.)| Type | PartNo. al 10 100 Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | PartNo. 1 10 100 
5300 | 20. 70 — | 30 | DIP | 4N25MFS-ND@ 5242 2500 | 50 — — | 30 | DIP | MCTOI-NDe 7 57 43 
5300 | 20 70 #— | 30 | SMD | 4N25SM-ND} 52 42 32 7 | 2500) 100 — — | 30 | DIP | MCTé2-ND} 30 460 45 
5300 20 70 = 30 DIP | 4N26MFS-ND® 52 42 32 2500 10 = = 30 SMD | MCT62S-ND@ 80 60 45 
5300] 10 50 — | 30 | DIP | 4N27MFS-ND@ 52 42 32 = " 
sao | io no — | 0 | sho | anesane 2 8 8 Hoeees..l lO 
5300 | 100 300 — | 30 | SMD | 4N35SM-ND@ 52. 42 32 600 | 40 — 195 | 70 | smo | Moco2caM-NDe 7 48466~COtCSB 
5300 | 100 300 — | 30 | DIP | 4N36M-ND@ 52 42 32 : : : 
= 5 2500 | 20 65 #$— | 30 | SMD | MOCD211M-NDe 79 66 53 
5300 | 100 300 30 | DIP | 4N37MFS-ND@ 52 42 32 
5300} 40 60 80 | 70 | DIP | CNY171MFS-ND 52 A232 g [2500 | 100 | 70 | SMD. MEG RATER ENDS, gle Saito ibe 
1A | 5300 | 63 100125 70 DIP_| CNY172M-ND@ 52 42 32 2500 | 100 = — = 70 | SOIC | MOCD213R2MCT-NDEo 19 66 53 
5300 | 100 150 200 70 DIP | CNY173M-ND@ 52 42 32 2500 | 100 _ _ 70 SOIC | MOCD213R2MTR-NDO® 897.50/2,500 
5300 | 50 120 — | 30 | SMD | H11A1SM-ND® 52423 2500 | 100 130  — | 30 | SMD | MOCD217M-NDe 79 66 53 
5300 | 100 — 300 | 70 | DIP | H11AV1AM-ND@~ 66 50 37 2500 | 100 — — | 30 | SOIC | MOCD217R2MCT-ND¢e 7 64 54 
5300 | 100 — 300 | 70 | DIP | H11AV1M-ND 66 50 37 2500 | 100 — — | 30 | SOIC | MOCD217R2MTR-NDO® 830.00/2,500 
5300 | 50 100 — 30 DIP__| MOC8100M-ND 52 A2 32 3000 | 40 60 80 70 | SMD | MOC205M-ND 53 40 30 
7500 | 100 = — = 30 | SMD | 4N35SR2MCT-NDE@ 48 37 8 3000 | 63 94 125 | 70 | SMD | MOC206M-ND@ 53 40 30 
7500 | 100 — — | 30 | SMD | 4N35SR2MTR-NDO® 161.00/1,000 3000 | 100 150 200 | 70 | SMD | MOC207M-ND® 57 4382 
7500 | 400 150 | 30 | DIP | MCT210M-ND® NEW! we 57 AB 3000 | 40 80 +125 | 70 | smo | Moc2oam-ND 53.2 40S 
18 2300 0 = sa 8 pe SEA a oH a 9 | 3000 | 20 65 — | 30 | SMD | MOC211M-NDe 53 4030 
5300 | 63 — 125 | 70 | SMD | CNY17F2MFS-ND® 55 4438 9000) 50 90 | 80 | Se ed ee ad ee 
pang: [4a ooo | 70 | DIP. WONWaZCaRIrethicy 3000 | 100 140 30 | SMD | MOC213M-ND@ 53 40 30 
1C = he oan Nas ee 3000 | 20 —  — | 30 | smb | moc2t5iM-ND 53 4030 
5300 | 160 — 320 | 70 | SMD | CNY17F4MFS-ND@ 55 A483 ‘ ‘ : 
5300] 40  — 80 | 70 | DIP | CNY17FITVM-ND@ 55 Ad 33 3000 | 100 — _— | 30 | SMD [EMOGZHiMENES 534080 
5300 | 50 — 150 | 70 | SMD | MOC8106SM-ND® 313929. jo | 3000 | 500 1000 — | 30 | SOIC | MOC223M-NDe 675188 
2500 | 7 7s ~©=650 | 15 | DIP | 6N135QT-ND® 103.78 ~~ 11 [3000 | 20 150 = — | 30 | SOIC | MOC256M-NDe 82.62 
2 | 2500] 19 27 50 | 15 | DIP | 6N136QT-ND® 7 65 52 12 [ 2500 | 500 1000 — | 30 | SMD | MOCD223M-NDe 90.7560 
2500 | 12 27 = — | 15 | DIP | HCPL25030T-ND@ 90 75 60 3750 | 20 — 50 | — | MFP | FODM452R1VCT-ND$o 143° 11486 
3 | 2900] 300 1300 — 7 DIP | 6N138QT-ND® 800 675 3750 | 20 — 50 | — | MFP | FODM452R1VTR-NDO® 384.75/500 
en io 1100 = 18 oe aa S ea ih 4 13) 3750 | 2 — 50 | — | MEP | FODM453R1VCT-ND$© 148 118 89 
2500] 15 — 50 | — | SOIC | FODOSOLRITR-NDO® ~ 378.00/500 em mm eo eT 398.25/500 
2500 | 80 — 600 | 80 | MFP | HMHA2801-NDe 52 A282 
2500] 19 27 50 | — | SOIC | HCPLO453R1CT-ND¢e 1.68 1.34 1.01 
2500 | 80 — 600 | 80 | MFP | HMHA2801R1CT-ND$® 48 «878 
2500 | 19 27 50 | — | SOIC | HCPLO453RITR-NDO® 452.25/500 
300 1 19750 1 TCP LOSOT-ND® e402 77 2500 | 80 — 600 | 80 | MFP | HMHA2801R1TR-NDO® 161.00/1,000 
2500 | 7 27 50 | — | SOIC | HCPLOS30R1CT-NDEe 284 227 1.77 2500 | 80 — 600 | 80 | MFP | HMHAZ801R2CT-NDte 48 37 8 
500 | 7 27 ~+50 | — | soic | HcPLOS30RITR-NDO® 819.00/500 2500 | 80 — 600 | 80 | MFP | HMHA2801R2TR-NDO® 392.50/2,500 
4 | 2500] 19 27 50 | — | SOIC | HCPLO531R1CT-ND$ 317 254 1.98 yan; 2500 | 100 —  — | 75 | BGA | FODB100VCT-ND+@ 1.55 1.2493 
2500 | 19 27 50 | — | SOIC | HCPLOS31RITR-NDO® 916.50/500 3750 | 50 — 600 | 80 | MFP | FODM121R2CT-ND+® 50 3829 
2500; 15 30 — | — | SOIC | HCPLOS34RICT-ND¢e 349 279 «247 3750 | 50 — 600 | 80 | MFP | FODM121R2TR-NDO® 406.25/2,500 
2500; 15 30  — | — | SOIC | HCPLO534R1TR-NDO® 2015.00/1,000 3750 | 100 — 1200 | 80 | MFP | FODM124R2CT-NDFo 48 3728 
5000 | 19 27 50 | — | DIP | HCPL4503M-NDe 1.26 105 84 3750 | 100 — 1200 | 80 | MFP | FODM124R2TR-NDO® 393.25/2,500 
5000] 19 27 50 | — | SMD | HCPL4503SDMCT-ND¢o 1.63 1.30 98 3750 | 50. — 300 | 40 | MFP | FODM2701R2CT-ND+© 48. ~4237.~C*«<C*i“ 
5000 | 19 _27 _50_| — | SMD _TRGRESSOSSDMIBENDO® 845,00/1,000 3750 | 50 — 300 | 40 | MFP _| FODM2701R2TR.NDO® 393.25/2,500 
5000; 190 27 50 | — | SMD EE eoee tne 1631.30.98 3750 | 50. — 300 | 40 | MFP | FODM2705R2CT-NDt© Bt 39St«iwD 
5000 | 19 27 ~—50 DIP_| HCPL4503TM-ND@ 1.63 1.30 98 14C 
3750 | 50. — 300 | 40 | MFP | FODM2705R2TR-NDO® 416.00/2,500 
2500; 15  — 50 | — | SOIC | FODOS3LRICT-ND¢® 2.61 2.09 1.63 
5 | 500 | 15 50 | — | soic | Fopos3RITR-NDO® 754.00/500 2500 | 300 — 5000 | — | SOIC | HCPLO730RICT-ND¢® 284 227 177 
2500 | 16 “ | — | oi’ | Hepees3o-nbe 163. 130 98 45 | 2500 | 300 — 5000} — | SOIC | HCPLO730RITR-NDO® 819.00/500 
500 149 —- pp) HCPL2531-NDe 16343098 2500 | 500 — 5000 | — | SOIC | HCPLO731R1CT-ND+@ 317 254 1.98 
6 | 2500 | 300 ee 7 | pip | HCPL27300T-NDe 163 130 98 2500 | 500 — 5000 | — | SOIC | HCPLO731RITR-NDO® 916.50/500 
2500 | 400 — =— | 18 | DIP | HCPL27310T-ND@ 1401.12 84 6 | 2500 | 400 1100 — | — | SMO | 6N139SDCT-ND¢e 8773S 
7 2500 20 — — 30 DIP__| MCT6-ND® 15 S57 AB + VDE approval &.4”Lead Spacing $CutTape Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Optoisolators Digi Reel” Iso- Current Transfer 
elle i=ie T=) P ; F ee lation | Ratio- Typ. (%) | VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each 
seMicoNDUcTOR: Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.)| Type | Part No. 1 10 100 
7500 | 20  — — | 400 | SMD | MOC8204SR2MCT-ND$® 99 «= 838t«i 
Iso- Current Transter : z 23 | 7500 | 20 —  — | 400 | SMD | MOC8204SR2MTR-NDO® 460.18/1,000 
__| lation | Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each 7500 | 300 — — | 60 | SMO | TIL113SM-NDe 60 45 34 
Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.)| Type | PartNo. 1 10-100 7500 | 100 — — | 60 | DIP | 4N20M-ND@ 49 ~«437.—CtC«C«B 
2500 | 400 1100 — | — | SMD | 6NI39SDTR-NDO® 386.00/1,000 7500 | 100 — — | 60 | DIP | 4N30M-ND@ AQ 878 
16 | 2500 | 400 — 7000 | — | SOIC | FODO73LRICT-ND+e 3.24 260 2.02 7500 | 500 — — | 60 | DIP | 4N32M-ND@ 49 3878 
2500 | 400 — 7000 | — | SOIC | FODO73LRITR-NDO® 936.00/500 7500 | 500 — — | 60 | DIP | 4N32VM-ND@ AQ 3878 
5000 | 50 — 100 | 70 | SMD | FOD2743ASDVCT-ND$® 720 100 80 7500 | 500 — — | 60 | DIP | 4N33M-ND@ 56 4534 
5000] 50 — 100 | 70 | SMD | FOD2743ASDVTR-NDO® 532.00/1,000 7500 | 500 — — | 60 | DIP | 4N33VM-ND@ 49 37.—StC«i«B 
47 | 9000] 50 — 100 | 70 | SMD | FOD2743BSDVCT-NDE* 87 7358 7500 | 20 —  — | 80 | DIP | 4N38M-ND@ 7 57 43 
5000 | 50 — 100 | 70 | SMD | FOD2743BSDVTR-NDO® 385.70/1,000 7500 | 300 — — | 30 | DIP | H11AG1M-ND@ 88 866 ~©—50 
5000] 50 — 100 | 70 | SMD | FOD2743CSDVCT-ND+® 8407056 7500 | 300 — — | 30 | DIP | H11AG1VM-ND® 88 86.66 ~— 50 
5000 | 50 — 100 | 70 | SMD | FOD2743CSDVTR-NDO® 372.40/1,000 7500 | 500 — — | 60 | DIP | H11BiM-ND@ 49.378 
5000 | 100 — 200 | 30 | DIP | FOD2711TV-NDte 80 ©6048 7500 | 500 — — | 60 | DIP | H11BiVM-ND} 49 «37 ~—Si«B 
2500 | 100  — 200 | 30 | SOIC | FOD2712R1VCT-NDt$? 96 80 64 7500 | 20 —  — | 300 | DIP | H11DiMFS-ND® 7 57 43 
2500 | 100 — 200 | 30 | SOIC | FOD2712R1VTR-NDtO* 224.00/500 7500 | 20 —  — | 300 | DIP | H11D1VM-ND@ 7 57 43 
5000 | 100 — 200 | 30 | SMD | FOD2741ASDVCT-NDt+o 1.20 1.00 80 7500 | 20 —  — | 300 | DIP | H11D2M-NDe 75 57 43 
5000 | 100 — 200 | 30 | SMD | FOD2741ASDVTR-ND{0} 532.00/1,000 7500 | 20  — — | 300 | DIP | H11D2VM-ND@ 7 57 AB 
5000 | 100 — 200 | 30 | SMD | FOD2741BSDVCT-NDt+? 87 2073S 7500 | 20 — — | 200 | DIP | HI1D3M-NDe 7 57 43 
jg | 5000} 100 — 200 } 30 | SMD | FOD2741BSDVTR-NDTO* 385.70/1,000 7500 | — — 200 | 30 | DIP | H11FIM-ND® 1.88 150 1.13 
5000 | 100 — 200 | 30 | SMD | FOD2741CSDVCT-NDt+o 84 «870 © ©56 24] 7500] — — 200 | 30 | DIP | H11FIVM-NDe 4.90 152 1.14 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742AR1VCT-NDtto 105 88 70 7500 | — — 330 | 30 | DIP | H11F2M-ND® 490 152 4.44 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742ARIVTR-NDTO* 465.50/1,000 7500 | —  — 470 | 15 | DIP _| H11F3M-ND® 4.75 1.40 1.05 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742BRIVCT-NDtt} 81 68ti«C 7500] — — 470 ] 15 | DIP | H11F3VM-ND} 190152 1.14 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742BRIVTR-NDTO* 179.55/500 7500 | 1000 — — | 100 | DIP | H11GiM-ND® 76 57 48 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742CRIVCT-NDtt} 75 63 50 7500 | 500 — — | 80 | DIP | H11G2M-ND® 76 (57 AB 
2500 | 100 140 200 | 70 | SOIC | FOD2742CRIVTR-NDTO* 175.00/500 7500 | 200 — — | 55 | DIP | H11G3M-ND® 4 562 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | DIP | FOD852-NDe 68 5189 7500 | 120  — — | 100 | DIP | MCT5201M-ND@ 88 6650 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | SMD | FOD852S-ND@ 68 51 39 7500 | 60 —  — | 100 | DIP | MCT5210M-ND® 88 6650 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | SMD | FOD852SDCT-ND¢o 72 54 At 7500 | 100 = — — | 100.) DIP | MCT5211M-ND@ 95 725A 
5000 | 1000 4000 15000} 300 | SMD | FOD852SDTR-NDO® 239.40/1,000 7500 | 1,000 = — — | 100 | DIP | MOC8021M-ND@ 64 0 A987 
49 |-5000_| 1000 4000 __15000| 300 | DIP | FOD852W-NDAe 6851 39 7500 | 500 — — | 100 | DIP | MOC8050M-NDe 76 858 AB 
5000 | 1000 4000 15000] 300 | DIP | FOD852300-NDt} 68 STD 700 | 50 — 150 | 70 | DIP | MOC8106M-NDe 32 40 80 
5000 | 1000 4000 15000] 300 | DIP | FOD852300W-NDtA® 68 51 39 7500 | 20 = 70 | DIP | MOC8111M-ND@ 58 4635 
5000 | 1000 4000 15000} 300 | SMD | FOD8523S-NDt+} 68 51 39 7500 | 50 a = 70 | DIP | MOC8112M-ND® 58 4685 
5000 | 1000 4000 15000} 300 | SMD | FOD8523SDCT-NDt$o 72 54 At 7500 | 100 = — = 70 | DIP | MOC8113M-ND@ 58 4635 
5000 | 1000 4000 15000 | 300 | SMD | FOD8523SDTR-ND{0e 478.80/2,000 7500 | 20 a — | 400 | DIP | MOC8204M-ND@ 1.00 8467 
20 | 2500 —  — — | — | DIP | HCPL3700-NDe 228 182 137 pe me a so at Hosa 8 $ a 
2500 | 100. — 200 | 70 | SMD | MOC207RIMCT-NDE® 62. «47~.~—~«35 s = SS -ND® , vy 
7500 | 500 — — | 60 | DIP | 4N32TVM-ND® 49 «3878 
2500 | 100 — 200 | 70 | SMD | MOC207R1MTR-NDO® 108.00/500 
7500 | 300 — — | 30 | DIP | H11AG1TVM-ND® 88 66 © ©.50 
2500 | 100 — 200 | 70 | SMD | MOC207R2MCT-ND¢e 58 (4483 
7500 | 20 —  — | 300 | DIP | H11D1TM-ND} 7 57 43 
2500 | 100 — 200 | 70 | SMD | MOC207R2MTR-NDO® 472.50/2,500 25 
21 a r 7500 | — — 200 | 30 | DIP | H11FITVM-ND® 1.90 1.52 1.14 
2500 | 100 200 | 70 | SOIC | MOCD207R1MCT-ND+¢ 79 66 53 
3500 1 100 300 1701 -S01C 1 MOCD207RIMTR-NDO 7500 | 1000 — + — | 100 | DIP | H11GiTVM-NDe 7% 57 AB 
= -NDO® 182.00/500 — : 
. 7500 | 500 100 | SMD | MOC8050TVM-ND® 57 4382 
500 | 100 — 200 | 70 | SOIC | MOCD207R2MCT-ND$o 79 66 53 5500 | 2 — — | 70 | pip | mocetiiTM-NDe pn ae 
2500 | 100 — 200 | 70 | SOIC | MOCD207R2MTR-NDO® 845.00/2,500 - a : 
5000 40 = 80 70 SMD | FOD617AS-NDt} 46 37 26 + VDE approval A .4"Lead Spacing $CutTape Tape and Reel RoHS Compliant 
5000; 40 — 80 | 70 | SMD | FOD617A3S-ND+@ 46 «4.3726 ‘ F 
22/5000 | 63  — 125 | 70 | SMD | FOD617B3SDCT-NDtt© ‘44.035 27 SCR and Triac Output Optoisolators 
5000 | 63 — 125 | 70 | SMD | FOD617B3SDTR-NDtO® 121.80/1,000 
7500 | 100 — — | 60 | SMD | 4N29SM-ND@ 49 «437. —Sti«B 
7500 | 100 — + — | 60 | SMD | 4N29SR2MCT-ND¢e 66 «65087. Iso- | Max IF | Minimum 
7500 100 _ _ 60 SMD | 4N29SR2MTR-NDO® 190.19/1,000 lation | Trigger! Blocking | Max. | Pkg. | Digi-Key Price Each 
7500 | 100 — = — | 60 | SMD | 4N30SM-ND} 49 3728 Fig. | Volt. | (mA) | Voltage | IDRM | Type | PartNo. 1 10 100 
7500 | 100  — =— | 60 | SMD | 4N30SR2MCT-ND¢e 5844 __—3B 5000 | 30 600 | 100nA] DIP | FOD420-ND 238 190 143 
7500 | 100 —  — | 60 | SMD | 4N30SR2MTR-NDO® 190.19/1,000 5000 | 30 800 | 100nA] DIP | FOD4208-ND 236 189 147 
7500 | 500 — — | 60 | SMD | 4N32SM-ND@ 49 8728 19 | 5000 | 30 600 | 100nA| DIP | FOD4216-ND 236 189 147 
7500 | 20 —  — | 80 | SMD | 4N38SR2MCT-ND¢ 96 72 54 5000 | 30 800 | 100nA | _DIP_| FOD4218-ND 315 252 1.96 
7500 | 20  —  — | 80 | SMD | 4N38SR2MTR-NDO® 266.00/1,000 5300 | 15 250 | 100 | DIP | MOC3010M-ND 64 «486 
7500 | 40  — 80 | 70 | SMD | CNY17F1SM-ND® 55 A438 5300 | 10 250 | 100 | DIP | MOC3011M-ND 560 4232 
7500 | 300 — + — | 30 | SMD | Hi1AGiSM-ND@ 88 466. ~—«50 5300 | 5 250 | 100 | DIP | MOC3012M-ND 56 64232 
7500 | 300 — = — | 30 | SMD | H11AG1SR2MCT-ND$ 85 71 (57 5300 | 5 250 | 100 | SMD | MOC3012SM-ND 66 50 38 
7500 | 300 — — | 30 | SMD | H11AG1SR2MTR-NDO® 320.53/1,000 5300 | 30 4o0__| 100 | DIP_| MmOC3020MFS-ND 64-4836 
7500 | 500 —  — | 60 | SMD | H11B1SM-ND} AQ 378 ng | 5300 [15 400 | .100 | DIP | MOC3021MFS-ND 70 53 40 
7500 | 500  — |=— | 60 | SMD | H11B1SR2MCT-ND+e 857157 5300 | 10 400 | 100 | DIP | MOC3022MFS-ND 60 45 34 
7500 | 500 — | — | 60 | SMD | H11B1SR2MTR-NDO® 790.19/1,000 200 ‘0 400 100 De IE et 8 3% 
7500 | 500 — = — | 60 | SMD | H11B1SR2VMCT-ND$e 8 71 (57 4 | ! : ‘ 
7500 | 500 — = — | 60 | SMD | H11B1SR2VMTR-NDO® 190.19/1,000 300 2 a0 10g SMD Bee ea 60 48 a 
7500 | 20  —  — | 300 | SMD | H11D1SM-ND@ 7 57 43 2 H : ; : 
7500 | 20 — — | 300 | SMD | H11D1SR2MCT-ND+o 85 Tal 57 5300 | 10 600 100_| DIP_| MOC3052M-ND 7 13 55 
7500 | 20. — — | 300 | SMD | HI1DISR2MTR-NDO® 266.00/1,000 ae iS an a ae OCS Ta MND i a = 
7500 | 20  —  — | 300 | SMD | H11D1SR2VMCT-ND$ 85) 7157 : H : . : 
7500) 20 —  — | 300 | SMD | H11D1SR2VMTR-NDO® 266.00/1 ,000 5300 | 5 250 | 100 | DIP) MOC3033M-ND 81 6854 
7500] 20 —  — | 300 | SMD HH ID2SREMCT:NDS@ 8 87 5300 | 15 400 | 100} DIP) MOC3041M-ND 1.16 87 86 
7500 | 20 — — | 300 | SMD | H11D2SR2MTR-NDO® 266.00/1 ,000 5300 | 10 400__| .100 | DIP_| MOC3042M-ND 116 __.87_.66 
7500 | 20. — — | 300 | SMD | H11D2SROVMCT-NDZe 6 a7 9300 | 5 400 | 100 | DIP) MOC3043M-ND 93 78 62 
7500} 20 —  — | 300 | SMD | H11D2SR2VMTR-NDO® 266.00/1 ,000 27 | 3300) 15 800) .500 | DIP | MOC3061M-ND 1120 8468 
7500 | 20 —  — | 200 | smp | H11D3SM-ND@ 5 57.43 5300 | 10 600 | 500 | DIP | MOC3062M-ND 87 0738 
a é : : j 5300 | 5 600 | 500 | DIP | MOC3063M-ND 83 «6955 
2s | 7500 | 20 — _— | 200 | SwD | HTIDGSROMTE-NDO® 265,007,000 300 |__| s00_| 500 | ip | mocsossru-NDa 968064 
er 5300 | 15 800 | .500 | DIP | MOC3081M-ND Tit 95.76 
7500; — — 200 | 30 | SMD | H11FISM-ND@ 790 152 1.14 
7300) — — 200 | 30 | SMD | HtiFISRoMCT-NDEe OCB? 5300 | 10 800 | 500 | DIP | Moc3082M-ND 1.08 90 72 
7500| — — 200 | 30 | SMD | HitF1SRAMTR-NDO® 1001.00/1,000 6300) 5 800 | 500 | DIP Mees seN ne 129° 10887 
300/ — — 470 | 15 | SMD | HHiF3SMANDe 190 152° 144 5300 | 5 6oo__| 100 | DIP_| M0C3163M-ND 1.63 1.30 _.98 
700 | — — 470 | 48 | SMD | H11E3SROMCT-NO® 5 0OCO 87 5300 | 60 400 | 100nA | SMD | MOC3023SR2MCT-ND$ 64 48 ~.36 
5300 | 60 400 | 100nA | SMD | MOC3023SR2MTR-NDO 227.00/1,000 
7500; — — 470 | 15 | SMD | H11F3SR2MTR-NDO® 1001.00/1,000 28 | 5599 | 60 600 | 100nA| SMD | MOC30S2SR2VMCT-NDE 9 698? 
7500 — — 470 | 15 | SMD | H11F3SR2VMCT-ND¢e 8 71 (87 i : p : 
7500 | 60 600__| 100nA |_SMD_| MOC3052SR2VMTR-NDO 306.00/1,000 
7500; — — 470 | 15 | SMD | H11F3SR2VMTR-NDO® 1001.00/1,000 7500 160 400 | 100nA | SMO] MOC3043SROMCT-NDE 9 83 6 
7500 | — — 470) 15 | SMD | HITFSSVM-ND® 190 1521.14 7500 | 60 400 | 100nA} SMD | MOC3043SR2MTR-NDO “~~ 439.00/1,000 
7500 | 1000 — — | 100 | SMD | H11GiSM-ND@ 76 57 AB 29| 7500 | 60 600 | 100nA | SMD | MOC3063SR2MCT-NDE 99 83 66 
7500 | 1000, — — | 100 | SMD | H11G1SR2MCT-ND¢o 85 57 7500 | 60 600 | 100nA | SMD_| MOC3063SR2MTR-NDO 439.00/1,000 
7500 | 1000 = =— — | 100 | SMD | H11GISR2MTR-NDO® 267.33/1,000 3750 | 15 250 | 100nA | MFP | FODM3010R3VCT-ND B4.~Ci‘iw«SOSStC‘«‘«C 
7500 | 500 — — | 80 | SMD | H11G2SM-ND@ 76 57 AB 3750 | 15 250 | 100nA | MFP | FODM3010R3VTR-NDO 147.00/500 
7500 | 500 = — _ 80 | SMD | H11G2SR2MCT-ND$o 85 aA 57 3750 | 10 250 | 100nA| MFP | FODM3011R3VCT-ND+ 90 68 Jl 
7500 | 500 — = 80_| SMD | H11G2SR2MTR-NDO® 267.33/1,000 3750 | 10 250 | 100nA | MFP |) FODM3011R3VTR-NDO 157.50/500 
7500 | 200 —  — | 55 | SMD | H11G3SR2MCT-ND¢o 75 63 50 3750 | 5 250 | 100nA |_MEP_| FODM3012R3VCT-ND$ 7 645 
7500 | 200 — — | 55 | SMD | H11G3SR2MTR-NDO® 271.32/1,000 3750 | 5 250 | 100nA | MFP | FODM3012R3VTR-NDO 178.50/500 
7500 | 120 —  — | 100 | SMD | MCT5201SM-ND} 88 =.66 50. 3750 | 10 400 | 100nA | MFP | FODM3022R3VCT-ND$ 9 79 63 
7500 | 120 — — | 100 | SMD | MCT5201SR2MCT-NDe 57 4382 30 | 3750 | 10 400 | 100nA | MFP | FODM3022R3VTR-NDO 220.50/500 
7500 | 120. — — | 100 | SMD | MCT5201SR2MTR-NDO® 320.53/1,000 3750 | 5 400 | 100nA | MFP | FODM3023R3VCT-ND$ 99 83 66 
7500 | 60 = — | — | 100 | SMD | MCT5210SM-ND} 88 66 © 50 3750 | 5 400__| 100nA |_MEP_| FODM3023R3VTR-NDO 231.00/500 
7500 | 100 — © — | 100 | SMD | MCT5211SR2MCT-ND¢e 57 4332 3750 | 15 600 | T00nA | MFP | FODM3051R3VCT-ND¢ Tor ~—o87SSSC«SD 
7500 | 100 — | — | 100 | SMD | MCT5211SR2MTR-NDO® 331.17/1,000 3750 | 15 600 | 100nA | MFP | FODM3051R3VTR-NDO 241.50/500 
7500 | 1,000 — — | 100 | SMD | MOC8021SR2MCT-ND+e 57 4332 3750 | 10 600 | 100nA | MFP | FODM3052R3VCT-ND¢ 113 9475 
7500 | 1,000. — — | 100 | SMD | MOCS021SR2MTR-NDO® 247.38/1,000 3750 | 10 600 | 100nA | MFP | FODM3052R3VTR-NDO 262.50/500 
7500 | 500 —  — | 100 | SMD | MOC8050SR2MCT-ND+© 57) (4388 3750 | 5 600 | 100nA | MFP | FODM3053R3VCT-ND¢ 4.22 1.02 81 
7500 | 500 —  — | 100 | SMD | MOC8050SR2MTR-NDO® 267,331,000 3750 | 5 600 | 100nA | MFP | FODM3053R3VTR-NDO 283.50/500 
7500 20 _ —_ 400 SMD_| MOC8204SM-ND@ 1.00 84 67 + VDE approval A .4”Lead Spacing +¢CutTape Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1091) 2447 


EEE) 
BAIncHit® Optoisolators 


pt 
SEMICONDUCTOR® 


Logic Output Optoisolators 


A A RokKS Input: | 15M Baud Rt. 
SCR and Triac Output Optoisolators (Cont.) [Gms] LSTTL Output Package | Digi-Key Price Each Tape & Reeld 
Tso-] Max IF] Minimum Fig. |Function| Output | Configuration] Type | Part No. 1 10 100 | Qty | Pricing 
lation | Trigger] Blocking | Max. | Pkg. | Digi-Key Price Each 26 | Buff. TTL | Totem Pole | SMD | HCPL2630S-ND 243 1.95 1.46 = 
Fig.| Volt. | (mA) | Voltage | IDRM | Type | PartNo. 1 10 100 33 | Buff. | TTL | TotemPole | SMD |FODO708RICT-ND$ 284 227 1.77| 500 | 819.00 
3750 60 250 100nA | MFP | FODM3011R1_NFO98CT-ND$ 72 54 AI Buff. TIL | Totem Pole SMD |FODO710-ND NEW! 3.98 3.19 2.48 = 
3750 60 250 100nA | MFP | FODM3011R1_NFO98TR-NDO 119.50/500 34 | Butt. TIL | Totem Pole SMD |FOD0720-ND NEW! 2.75 2.20 1.71 = 
are on se oon lis HOO SO RTT EoBeCT NDE tig ate AG Buff. | TTL | Totem Pole | SMD |FODO721-ND NEW! 3.02 2.42 1.88 _ 
31 are 60 a baa MEP FODMSOSRI-NFOGBCT: ND 60° ee 60 35 | Buff. | TTL | TotemPole | SMD |FODO738RICT-ND¢ 5.54 443 3.45 | 1,000 [3198.00 
3750 | 60 600 | 100nA| MEP | FODM3052R1_NFO98TR-NDO 799.50/500 
3750 | 60 600 | 100nA| MFP | FODM3053R1_NFO98CT-ND+ 97 815 Iso- | Ifon Oper. T&R 
3750 60 600 100nA | MFP | FODM3053R1_NFO98TR-NDO 215.50/500 lation} Current | ICCL | Voltage | Pkg. | Digi-Key Price Each Pricing? 
3750 | 60 600 | 500nA | MFP | FODM3062-ND 726 «1.05 ~—SA Fig. | Volt. |(Max.) mA|(Max.)|(Max.) mV| Type | Part No. 1 10 100/ 1,000 
3750 | 60 600 | 500nA| MEP | FODM3063-ND 1.38 115 92 
32 | 3789 | ¢0 ao | soona | ep NESBREVOeeRn ‘eu Aon: lap 36 | 5000; 16 7.0 2.0 | SMD | FOD2200SDVCT-ND+ 2.27 182 1.42| 1014.00 
3750 | 60 800 _| 500nA|_MFP_| FODM3083-ND 155 124 93 2500 50 13 5.5 | SOIC | HCPLO600-ND 1.90 1.52 1.14 = 
7500 | 60 5300 | 100nA] SMD | MOC3021SR2MCT-ND NEW! 6851 39 37 | 3750 50 13 5.5 | SOIC | HCPLO601-ND 2.33 1.87 1.40 = 
7500 | 60 5300 | 100nA} SMD | MOC3021SR2MTR-ND NEW! 226.00/1,000 2500 50 13 7.0 | SMD | 6N137SDCT-ND$ 81 6854 378.00 
7500 | 60 5300 | 100nA| SMD | MOC3023SR2MCT-ND NEW! 64 48 36 2500 | — — — | soic | HCPLO62N-ND 428 342 2.66 = 
3g | 7500 | 60 5300 | 100nA| SMD | MOC3023SR2MTR-ND NEW! 227.00/1,000 38 | 3750; 50 13 7.0 — |SOICW} HCPLO637-ND 188 1.50 1.13 _ 
7500 | 60 5300__| 100nA | SMD_| MOC3052SM-ND NEW! 96 72 54 3750 |  — — — __ |SOICW] HCPLO638-ND 2.00 1.60 1.20 — 
7500 | 60 5300 | 100nA | SMD | MOC3052SR2MCT-ND NEW! 69 58 46 
7500} 60 | 5300 | 100nA| SMD | MOC3052SR2MTR-ND NEW! 306.00/1,000 805] 2500 SMD (EGRESS ISDGINDS HESS AAO. 105, = * 910.00 
7500 | 60 5300__| 100nA| DIP_| MOC3052TVM-ND NEW! 72 60 48 5300] 1.6 5 16 DIP} H11L1-MQT-ND 86 0 6549 = 
7500 | 60 5300 | 100nA | SMD | MOC3043SM-ND NEW! 84. 70 ~~ ~+~56 5300] 1.6 5 16 | SMD | H11L1SM-ND 92 6952 = 
37 | 7500 | 60 5300 | 500nA| DIP | MOC3063TVM-ND NEW! 96 80 64 7500) 60 5 15 | SMD | H11L1SR2MCT-ND¢ 96 72 54 292.60 
7500 | 60 5300 | 500nA| SMD | MOC3083SR2MCT-ND NEW! 108 90 72 7500) 1.6 5 15 | SMD | H11L1SR2VMCT-ND$ 96 7254 319.20 
7500 | 60 5300 | 500nA | SMD | MOC3083SR2MTR-ND NEW! 479.00/1,000 7500 | 1.6 5 15___| SMD | H11L1SVM-NDt 92 69 (52 = 
> i 7500) 1.6 5 15 DIP. | H11L1TM-ND 92 69 52 - 
+ VDE approval A .4”Lead Spacing }¢CutTape 4 Tape and Reel 7500 16 5 15 DIP | HtTLtTVM-NDt 90 6952 ~~ 
-Pj 5300] 1.6 5 16 DIP. | H11L1V-MQT-NDt 69 58 46 - 
4-Pin Couplers RoHS yo | 730; 18 | 5 15 | DIP | Hi4LiVM-ND ‘92 6952 = 
5300 | 10 5 16 DIP_| H11L2-MQT-ND 69 58 46 = 
Isol. Current VCEO | Typ. ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each rn ing ie ae He on 2 a = 
Fig. | Voltage [Transfer Ratio| (Max.) (usec.) Type | PartNo. 10 100 7500 400 5 15 SMD | H11L2SR2MCT-ND: : n i 
' Ff 96 72 54 319.20 
2500 | 50-600% | 80 33 MFP | HMHA281-ND+ 50 40 30 7500! i900 5 15 | SMD | H11L2SVM-NDt 9 «O78 86 
5000 | 40-80% 70 4/3 DIP | FOD617A-NDt 46 37 © 26 7500! 100 5 15 DIP | HtTLoTVM-NDt ‘99«O 7556 = 
144A) 5000 | 63-125% | 70 4/3 DIP | FOD617B-NDt 46 «437 = 26 - - - : 
5000 | 100-200% | 70 43 DIP. | FOD617C-ND+ 46 437 ~~ 26 7500 | 10.0 5 15 DIP | Hi1L2VM-NDt 92 69 52 = 
5000 | 160-320% | 70 4/3 DIP_| FOD617D-ND+ 463726 7500 | 60 5 16 DIP | H11L3M-ND 92 69 52 = 
5000 | 40-80% 70 43 DIP | FOD617A300-NDt 46 ~«37~~=C«G 5300 | 3.2 10 16 DIP | H11N1-MQT-ND 2.03 1.62 1.22 = 
5000 | 63-125% | 70 4/3 DIP | FOD617B300-ND 46 37 26 5300 | 10 10 16 DIP | H11N3-M-ND 1.85 148 1.11 = 
5000 | 100-200% | 70 4/3 DIP | FOD617C300-ND+ 46 «37 «26 
5000 | 160-320% | 70 4/3 DIP | FOD617D300-ND+ 46 «43726 Iso- ] Maximum | Typical 
5000 | 20-300% 70 4/3 DIP_| FOD814-ND 53 43 32 lation | Prop. Delay | CMR IF Pkg. | Digi-Key Price Each 
sn | mom | | as | uo |romeatrane a] | [ftom Tas” wo | | {oe a 
5000 | 20-300% | 70 423 SMD | FOD814SDTR-NDO 319.20/2,000 ja | gore]. ee 10.000 | oo) See Rete co. 08 ae 
i f + NEW! 2.36 1.89 1.42 
5000 | 20-300% | 70 48 DIP ere aan 43 3928 2500 | 100 10,000 | 50 | SMD | HCPLOGO1R1TR-ND§ NEW! 1226.00/1000 
5000 | 20-300% | 70 4/3 DIP_| FOD814300-ND+ 483929 : a : 
5000 | 20-300% | 70 43 DIP | FOD814300W-NDTA 48 39 ~—~«.29 2500 75 10,000 5 DIP | 6N137QT-ND 104 78 59 
5000 20-300% 70 4/3 SMD | FOD8143S-ND+ 48 39 99 41 | 2500 75 10,000 5 DIP | HCPL26010T-ND 1.31 1.05 719 
148) S000 | 20-300% | 70 43 SMD | FOD8143SDCT-NDtt ‘48 3627 2500 75 10,000 | 5 | DIP | HCPL2611-ND 150 120 90 
5000 20-300% 70 4/3 SMD | FOD8143SDTR-NDTO 319.20/2,000 2500 75 40,000 5 DIP | HCPL26300QT-ND 243 #195 1.46 
5000 | 50-150% 70 4/3 DIP_| FOD814A-ND AB 399 42 | 9500 75 10,000 5 DIP | HCPL2631QT-ND 175 140 1.05 
5000 | 50-150% | 70 43 SMD | FOD814AS-ND 48 39 ~«.29 
5000 | 50-150% | 70 4/3 SMD | FOD814ASDCT-ND$ 48 3627 - — - 
5000 | 50-150% 70 4/3 SMD | FOD814ASDTR-NDO 159.60/1,000 __ | Isolation | BVCEO | Typ. ton/toff | Package | Digi-Key Price Each 
5000 | 50-150% 70 4/3 DIP | FOD814AW-ND&A 52 42 32 Fig. | Voltage | Minimum (usec.) Type _| Part No. 1 10 100 
5000 | 50-150% | 70 4/3 DIP_| FOD814A300-ND+ 48.39 29 43 | 2500 5 1A DIP | MID400-ND 243 195 1.52 
2 on ne) io oe aha See a oH a a For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND CutTape §TapeandReel + VDE approval 
5000 | 50-150% | 70 4/3 SMD | FOD814A3SDCT-NDtt 48 3627 
5000 | 50-150% | 70 43 SMD_| FOD814A3SDTR-ND+0 159.60/1,000 FET Outputs 
2500 | 50-600% 7 3/3 DIP | HMHAA280R1CT-ND¢ St 0 39s«i«D 
sac | 2500 | 50-600% 7 3/3 DIP | HMHAA280R1TR-NDO 89.60/500 : = : 
2500 | 50-600% | 80 3/3 MFP | HMHAA280R4VCT-NDt+ 51 39.29 _ | Isolation |Rds ON| Vbr | Typ. ton/toff | Package) Digi-Key Price Each 
2500 | 50-600% | 80 3/3 MFP_| HMHAA280R4VTR-ND+O 416.00/2,500 Fig. | Voltage | (9) | (Min.)| — (uS) Type_| Part No. 1 10 100 
sooo | go0-7s00% | 35 | sos3 | sMb | roDstespcr-NDg 2 430 i Va: 
5000 | 600-7500% | 35 60/53, SMD | FOD816SDTR-NDO 174.23/1,000 144 og BH : te aay ee 1 see aes 93 
5000 | 600-7500% | 35 60/53 DIP | FOD816W-ND& 58 A785 . ‘ 
14D |_5000 | 600-7500% | 35 60/53 DIP__| FOD816300-ND+ 584735 2500 | 30 6 uc BGA | FODB102TR-NDO 2380.80/3,000 
an 500 7200 3 ae De RODBIGSOOMAND Ta 2 ou - 44 | 5000 15 5 2/0.3 _|SMDIPW| FOD3180SDCT-ND+ 210 168 1.26 
5 -7500% | 35 5 -NDt 5 A735 
5000 | 600-7500% | 35 60/53 | SMD | FOD8163SDCT-NDt$ 52 «40-30 45 | 4000 | 10 7 | 3,000/500 | SMD | HSR312-ND NEW! 215 1.72 1.29 
5000 | 600-7500% | 35 60/53 SMD_| FOD8163SDTR-ND+ 174.23/1,000 4000 15 7 | 3,000/500 | SMD | HSR312L-ND NEW! 2.15 1.72 1.29 


+ VDE approval A .4”Lead Spacing $CutTape 0 Tape and Reel 


$CutTape 4 Tape and Reel 


Panasonic Opitoisolators 


Fig. 1 : Fig. 2 


1. Anode : 1. Anode 
2. Cathode 7 2. Cathode 
3. Emitter 3. Emitter 
4. Collector 4. Collector 


Circuits 


Isolation Current Typical Isolation Current Typical 

Voltage | Transfer | YceEO | ton/toff | Digi-Key Price Each Voltage | Transfer | YCEO | ton/totf | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit | (Vrms) Ratio (Max.)| (psec.) | PartNo. 1 10 100 Fig. | Circuit | (Vrms) Ratio (Max.) | (psec.) | Part No. a 10 100 
80 ~ 600% 80 2/3 CNC1S101-ND 58 AT 35 80 ~ 240% 80 4/3 CNC7S101Y-ND AT 58 44 
100 ~ 300% 80 2/3 CNC1S101R-ND 51 39 29 1 A 5000 |1000 ~ 4000%} 350 40/15 CNC2S501-ND 85 Fil 57 
c 5000 200 ~ 600% 80 2/3 CNC1S101S-ND 51 39 29 1000 ~ 4000%| 350 40/15 CNZ3731-ND JT 65 52 
100~250% | 80 | 23 | CNC1S171ROLF-ND 564332 100~-300% | 80 | 28  RGNGTETOT OMEN 6 a 
' 200~600% | 80 | 2/8  |RONGISIMISDEEND 6 S82 200-600% | 80 | 2 | GNCISTOISOLEND 56 4332 
20 ~ 300% 80 4/3 CNC7S101-ND 72 54 AL 2 C 5000 50 ~ 600% 80 2/3 CNC1S171-ND Pal 54 40 
B 5000 50 ~ 150% 80 4/3 CNC7S101R-ND JT 58 A4 100 ~ 250% 80 2/3 CNC1S171R-ND 51 39 .29 
100 ~ 300% 80 4/3 CNC7S101S-ND JT 58 A4 200 ~ 600% 80 2/3 CNC1S171S-ND 51 39 29 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2448 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


[yy Dimensions in mm 
VISHAY. Semiconductor Phototransistors Digi@ Reel’ Fig.1 
Peak Collector Light | View On/Off 
Wavelength | Bandwidth Current Angle Time Digi-Key Price Each Tape & Reelt Vishay 
Fig. | Package (nm) (nm) Ica (mA) Typ. (°) (us) Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. 
1 5.0mm 850 620 ~ 980 10 30 6/5 751-1003-ND 1.08 85 66 _ — | BPV11 
930 900 ~ 980 9 30 6/5 751-1004-ND 1.08 85 66 _ — | BPVI1F 
9 3.0mm 850 620 ~ 980 1.5 50 2.0/2.3 751-1023-ND 78 58 A6 _ — | BPW85 
925 875 ~ 1000 3.2 60 2.0/2.3 751-1041-ND 79 58 46 = — _| TEFT4300 
3 413mm 825 620 ~ 960 0.14 80 4.8/5 751-1010-ND 83 65 50 = — | BPWI6N 
825 620 ~ 960 1 24 4.8/5 751-1011-ND 83 65 50 = —_| BPWI7N 
Side View 920 850 ~ 980 2.5 60 6/5 751-1061-ND 99 86 66 _ — | TEST2600 
Side View 920 850 ~ 980 4 74 6/5 751-1042-ND 1.05 82 63 _ — _ | TEKT5400S 
850 620 ~ 980 0.6 80 6/5 751-1018-ND 2.18 171 1.44 _ — | BPW76A 
7 10-18 850 620 ~ 980 1.2 80 6/5 751-1019-ND 2.18 A741 1.44 _ — | BPW76B 
850 620 ~ 980 10 20 6/5 751-1020-ND 2.18 1.71 1.44 = — | BPW77NA 
850 620 ~ 980 20 20 6/5 751-1021-ND 2.18 1.71 1.44 = — _ | BPW77NB 
8 1.9mm 950 750 ~ 980 iG 30 2.0/2.3 751-1052-1-ND¥ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TEMT1000 
9 1.9mm 950 750 ~ 980 7 30 2.0/2.3 751-1053-1-ND¥ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TEMT1020 
10 1.9mm 950 750 ~ 980 f 30 2.0/2.3 751-1054-1-ND¥ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TEMT1030 
16 PLCC-2 830 620 ~ 980 0.5 120 2 751-1237-1-ND¥ 97 716 65 | 1,500 | 334.80/M | VEMT3700-GS08 


t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


PIN Photodiodes Digi@Reel® 


Peak Sensi- View | Rise/Fall 
Wave- Bandwidth tivity Ira | Angle Time Digi-Key Price Each Tape & Reelt Vishay 
Fig. Package length (nm) (nm) Typ. (WA) (°) (ns) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 5.0 mm 920 570 ~ 1040 70 40 25 751-1001-ND 1.11 87 67 _ — | BPV10 
940 790 ~ 1050 60 40 2.5 751-1002-ND ale 87 67 _- —_| BPVIONF 
900 600 ~ 1050 50 130 100 751-1017-ND 1.01 81 68 _ — | BPW46 
6 Flat Side View 950 870 ~ 1050 45 130 100 751-1016-ND 96 78 65 _ — | BPW41N 
950 790 ~ 1050 45 130 100 751-1022-ND 1.01 81 68 _ —_| BPw83 
7 TO-18 900 600 ~ 1050 60 24 7 751-1014-ND 3.69 3.22 2.40 _ —_| BPW24R 
8 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1043-1-ND¥ 97 16 65 | 1,000 334.80 | TEMD1000 
9 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1044-1-ND¥ 97 716 65 | 1,000 334.80 | TEMD1020 
10 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1045-1-ND¥ 97 16 65 | 1,000 334.80 | TEMD1030 
950 870 ~ 1050 80 120 100 751-1006-ND 1.04 90 70 _ — | BPV22F 
940 790 ~ 1050 85 120 100 751-1007-ND 1.04 90 70 _ — | BPV22NF 
1 Side View 950 870 ~ 1050 63 120 70 751-1008-ND 96 78 65 _ — | BPV23F 
940 790 ~ 1050 65 120 70 751-1009-ND 96 78 65 _ — | BPV23NF 
870 790 ~ 980 25 120 10 751-1060-ND 1.08 87 73 _- —_|_TESP5700 
13 T0-5 920 550 ~ 1040 42 100 3.4/3.7 | 751-1012-ND 5.37 4.75 3.76 ol — | BPW20RF 
565 420 ~ 675 g 100 3.1/3 751-1013-ND 8.47 742 5.86 = —_| BPW21R 
14 Top View 900 600 ~ 1050 50 130 100 751-1015-ND 1.13 99 76 _ — | BPW34 
950 870 ~ 1050 45 130 100 751-1000-ND 1.09 95 73 _- —_| BP104 
900 600 ~ 1050 55 130 100 751-1046-1-ND¥ 1.82 1.45 1.23) 1,500 614.80/M | TEMD5010X01 
15 Mini SMD 900 600 ~ 1050 35 130 100 751-1047-1-ND¥ 1.73 1.37 1.17 ) 1,500 584.36/M | TEMD5020X01 
940 790 ~ 1050 55 130 100 751-1048-1-ND¥ 1.82 1.45 1.23.) 1,500 614.80/M | TEMD5110X01 
940 790 ~ 1050 35 130 100 751-1049-1-ND¥ 1.73 1.37 1.17 | 1,500 584.36/M_ | TEMD5120X01 


t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. Cut Tape 


. A ® 
Infrared Emitters Reel 
Peak Viewing Radiant Rise/Fall 
Wave- Angle Intensity Time Digi-Key Price Each Tape & Reelt Vishay 
Fig. Package length (nm) (°) Typ. (mW/sr) (ns) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
940 44 45 800 751-1202-ND 59 A5 31 _ — | TSAL5300 
940 20 130 800 751-1203-ND 59 AB 31 _ — | TSAL6100 
5mm 940 34 60 800 751-1204-ND 59 A5 31 _ — | TSAL6200 
940 50 40 800 751-1205-ND 59 A5 31 _ — | TSAL6400 
940 60 25 800 751-1206-ND 59 A5 31 = — | TSAL7600 
870 20 180 15 751-1207-ND 1.08 .87 23) — — | TSFF5210 
1 870 44 70 15 751-1208-ND 1.08 87 13) — — | TSFF5410 
5mm 890 20 140 30 751-1210-ND 716 56 At _ — | TSHF5210 
890 44 65 30 751-1211-ND 76 56 At _ — | TSHF5410 
850 20 160 20/13 751-1212-ND 1.33 1.07 89 | — — _| TSHG6200 
850 44 70 20/13 751-1213-ND 1.33 1.07 89 | — — | TSHG6400 
5mm 830 20 160 20/13 751-1214-ND 1.33 1.07 89 | — — | TSHG8200 
830 44 70 20/13 751-1215-ND 1.33 1.07 89 | — — _| TSHF8400 
9 sin 875 40 20 600 751-1209-ND 63 AG 37 | — — | TSHA4400 
940 50 30 800 751-1201-ND 59 5 31 _- — _| TSAL4400 
4 Side View 950 50 2.6 800 751-1233-ND 16 56 45 | — — _| TSSS2600 
5 Side View 950 60 2~7 400/450 751-1216-ND 97 16 59 | — — _| TSKS5400S 
7 10-18 875 60 6 300 751-1234-ND 2.60 2.04 1.71 — — | TSTA7500 
950 60 1.6 400 751-1235-ND 2.51 1.96 165 | — — _| TSTS7500 
8 1.9mm 870 34 5 30 751-1217-1-ND¥$ 1.01 19 68 | 1,000 348.75 | TSMF1000 
; 950 24 7 800 751-1220-1-ND¥$ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TSML1000 
9 1.9mm 870 34 5 30 751-1218-1-ND¥ 1.01 19 68 | 1,000 348.75 | TSMF1020 
Z 950 24 7 800 751-1221-1-ND¥$ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TSML1020 
10 49th 870 34 5 30 751-1219-1-ND¥ 1.01 19 68 | 1,000 348.75 | TSMF1030 
950 24 7 800 751-1222-1-ND¥$ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TSML1030 
12 48nti 950 110 1.5 400/450 751-1026-ND 23 54 43) — — | CQY36N 
950 24 5 400/450 751-1027-ND 13 54 43 | — — _| CQY37N 
950 120 45 800 751-1258-1-ND¥$ 50 37 .30 | 1,500 | 144.00/M | VSMS3700-GS08 
940 120 8 800 751-1257-1-ND¥$ 70 52 42 | 1,500 | 200.00/M | VSML3710-GS08 
16 PLOC-2 870 120 10 15 751-1254-1-ND$ 86 68 58 | 1,500 | 297.60/M | VSMF4710-GS08 
830 120 10 25 751-1255-1-ND¥$ 1.48 1.18 1.01 | 1,500 | 517.50/M | VSMG2700-GS08 
850 120 10 20/13 751-1256-1-ND¥$ 1.37 1.09 93 | 1,500 | 462.56/M | VSMG3700-GS08 
890 120 10 30 751-1253-1-ND¥$ 12 56 48 | 1,500 | 248.00/M | VSMF3710-GS08 
t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND.  $ Cut Tape 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2449 


TOSHIBA 


Fi . ___ Fig. 2 
: ; Transistor Output Optoisolators Digi Reel” . 
Leading Innovation >>> 
Current Transfer Ratio Collector |Isolation 1a 
Min. | Max. | @IF | VCE |Breakdown| Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) (%) | (mA) | (V) \V(BR) (Vrms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 2q ~= I 
Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP331F-ND® 1.08 90 72 |— = - 3q 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP631F-ND® 75 63 50 |= 
Dip | 100 | 600 | 5 5 55 5,000 | TLP631GBF-ND® 75 63 50/— = _— No Base Connection 
Dip 50 600 5 5 55 4,000 | TLP731D4-GRF-ND® 86 72 «(57 |= _ _ 
1 | SMD} 20 = 10 10 30 2,500 | 4N25ASHORTF-ND® 60 45 34 |— = = 
Dip 20 =— 10 10 30 2,500 | 4N25SHORTFT-ND® 48 360.27 |— _ _ 
Dip 20 _ 10 10 30 2,500 | 4N25SHORTFCT-ND@t 56.42 32 | 4N25SHORTFTR-ND@ 1,500 | 186.20/M 
Dip | 100 _ 10 10 30 2,500 | 4N35SHORTF-ND® 60 48 36 |— _ — 
Dip | 100 - 10 10 80 2,500 | 4N38SHORTF-ND® 64 49.37 |— _ - 
Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP332F-ND® 1.08 90 72 |— _ al 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP632F-ND® 107 89 71 |= _ _ 
2 | Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP632GBF-ND® 107 89 71 |= — - 
Dip 50 600 5 5 80 4,000 | TLP732D4-GR-LF2-ND§ 114 95 76 |— _ — 
Dip 50 600 5 5 55 4,000 | TLP732D4-GR-LF2F-ND@§ 114 95 76 |= = - 
3 | Dip | 100 | 600 6 5 55 5,000 | TLP630GBF-ND® 75.63 50 |— - - 
SMD | 100 | 1,200] 1 0.5 80 3,750 | TLP124F-ND® 88 66 50 |= _ - 
SMD | 100 | 1,200] 1 0.5 80 3,750 | TLP124FCT-ND@t 88 66 50 | TLP124FTR-ND® 3,000 | 286.00/M 
SMD | 200 | 1,200] 1 0.5 80 3,750 | TLP124BVFCT-ND@t 92 69 52 | TLP124BVFTR-ND@ 3,000 | 299.00/M 
4 | SMD] 50 600 5 5 80 3,750 | TLP181FT-ND® 48 360.27 |— _ — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP181GBF-ND@ 48.36.27 |— _ _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP181GBFCT-ND@t 48 36 © .27 | TLP181GBFTR-ND® 3,000 | 156.00/M 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3,750 | TLP181GRFCT-ND@t 48.36.27 ‘| TLP181GRFTR-ND@ 3,000 | 156.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3,750 | TLP131F-ND® 90 75 60 |— _ _ 
5 SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP131GBF-ND® 90 75 60 |— _ _— 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP131GBFCT-ND@t 90  .75  .60 | TLP131GBFTR-ND® 3,000 | 390.00/M 
SMD | 100 | 1,200} 1 0.5 80 3,750 | TLP137F-ND® 84.70 = 56 |— _ - 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP621FT-ND® 69 52 39 |= _ _ 
Dip | 200 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621BLTF-ND® 56 42 32 |— — - 
Dip(.4)} 50 150 5 5 55 5,000 | TLP621D4-Y-LF2-ND§ 60 45 34 |— — - 
Dip(.4)} 50 150 5 5 55 5,000 | TLP621D4-Y-LF2T-ND§ 56 42 32 |— _ - 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621GBT-ND 52.39.30 |— _ - 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621GBTF-ND@ 52 39 30 |— _ _ 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5,000 | TLP621GRT-ND 52 39 30 |— — — 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5,000 | TLP621GRFT-ND® 52 39 30 |— — — 
Dip 50 600 5 5 §5 5,000 | TLP621-2FT-ND® 78 65 52 |= 
6 | Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621-2GBFT-ND® 1.05 88 70 |— 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5,000 | TLP621-2GRFT-ND® 105 88 70 |= _ - 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP621-4F-ND® 2.65 213 1.79 |= 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621-4GBF-ND@ 213 1.70 1.28 |— = _ 
SMD | 100 | 1,200] 1 0.5 55 5,000 | TLP624LF1F-ND® 72 60 48 |— _ _ 
Dip | 100 | 1,200] 1 0.5 55 5,000 | TLP624F-ND@ 96.72 54 |— _ - 
Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP624-2F-ND@ 1.50 1.25 1.05 |— — cl 
Dip | 100 | 1,200] 1 0.5 55 5,000 | TLP624-4F-ND®@ 2.25 1.80 1.40 |— _ — 
Dip | 100 | 1,200) +1 0.5 55 5,000 | TLP626F-ND® 1.05 88 70 |— =— _ 
Dip | 200 | 1,200| +1 0.5 65 5,000 | TLP626BVF-ND® 114 95 76 |= - - 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620GBF-ND® 72 54 AL |— _ - 
Dip 50 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620F-ND® 60 45 34 |— _ _ 
Dip | 100 | 300 | +5 5 55 5,000 | TLP620GR-ND 72 54 AL |— _ — 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620GRFT-ND® 72 54 AL |— _— — 
Dip 50 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2FT-ND® 1.08 90 72 |— - - 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2GBFT-ND® 1144 95 76 |— 
7 | SMD) 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2GBFCT-ND@t 1.30 1.04 .78 | TLP620-2GBFTR-ND® 1,000 676.00 
Dip 50 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-4F-ND® 2.32 1.86 1.39 |— — — 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-4GBF-ND@ 1.68 1.34 1.01 |— =— = 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-4D4-GBF-ND@ 2.43 1.95 1.46 |— =- = 
Dip | 100 | 1,200) +1 _ 55 5,000 | TLP626-2-ND 1.75 140 1.05 |= _ — 
Dip | 100 | 1,200) +1 _ 55 5,000 | TLP626-2F-ND@ 1.75 1.40 1.05 |— _ cal 
Dip | 100 | 1,200] +1 - 55 5,000 | TLP626-4F-ND@ 3.38 2.70 2.10 |— _ - 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280-4GB-ND 213 1.70 1.28 |— _ cal 
8 | SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280-4GBF-ND@ 1.83 146 1.10 |— _ al 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280-4GBFCT-ND@t 1.83 1.46 1.10 | TLP280-4GBFTR-ND® 2,500 | 934.40/M 
9 SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280GBF-ND® 83 67.50 |— = _ 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280GBFCT-ND@t 74 56 42 | TLP280GBFTR-ND® 2,500 | 240.50/M 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4GBFCT-ND@t 1.60 1.28 .96 | TLP281-4GBFTR-ND® 2,500 | 819.20/M 
10 | SOP | 50 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4JFCT-ND@t 1.60 1.28 .96 | TLP281-4JFTR-ND® 2,500 | 819.20/M 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4GBJF-ND@ NEW! 1.60 1.28 96 |— _ _ 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281GBFCT-ND@t 66 50 .38 | TLP281GBFTR-ND® 2,500 | 214.50/M 
SOP | 50 600 5 5 80 2,500 | TLP281GRF-ND@ 69 $2 39 | 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2,500 | TLP283F-ND® 66 50 38 |— =_ - 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP421GR-ND® 50 40 30 |— _ = 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP421GRTP1CT-ND@t 55 44.33 |— = - 
Dip 50 600 | 60 — 80 5,000 | TLP421-ND® 49 = .39° 30 |— - _ 
Dip | 200 | 600 | 60 _ 80 5,000 | TLP421BL-ND@ 49 40 30 |— _ — 
Dip | 200 | 600 5 5 80 5,000 | TLP781BLF-ND® 51 AL 31 J— _ — 
"1 Dip | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781D4-GRF-ND® 45 36.27 |— _ al 
Dip 50 600 5 5 80 5,000 | TLP781F-ND® 45.36.27 |— _ - 
Dip | 100 | 600 5 5 80 5,000 | TLP781GBF-ND® 50 40 30 |— = — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 5,000 | TLP781GB-LF6FCT-ND@t 51 41 — | TLP781GB-LF6FTR-ND® 100 30.60 
SMD | 100 | 600 5 5 80 5,000 | TLP781GB-TP6FCT-ND@t 45 36 = .27 | TLP781GB-TP6FTR-ND® 2,000 | 126.00/M 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781GRF-ND@ 50 40 30 |— _ - 
Dip | 100 | 200 5 5 80 5,000 | TLP781GRLF-ND® 51 Al 31 |= = - 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781GR-LF6F-ND® AG 87.28 |— _ _- 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781GR-TP6FCT-ND@t 51 41.31 | TLP781GR-TP6FTR-ND® 2,000 | 141.40/M 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781FGRF-ND@ 51 AL 31 |— _ - 
2 Dip 50 600 5 5 55 2,500 | TLP504AF-ND® 1.26 105 .84 |— =_ — 
Dip 50 600 5 5 55 2,500 | TLP504AGBF-ND® 1.26 1.05 84 |— = = 
13 Dip 50 600 5 5 55 2,500 | TLP504A-2F-ND® 210 1.68 1.26 |— _ — 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2,500 | TLP504A-2GBF-ND® 2.10 1.68 1.26 |— = = 
SMD | 50 600 5 5 80 3,750 | TLP180FCT-ND@t 68 51  .39 | TLP180FTR-ND® 3,000 | 221.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP180GBFT-ND@ 80 60 45 |— _ _ 
14.| SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP180GBTPLFCT-ND@t 68 51  .39 | TLP180GBTPLTR-ND® 3,000 | 221.00/M 
SMD | 100 | 1,200] +1 0.5 80 3,750 | TLP126F-ND® 90 75 60 |— _ — 
SMD | 100 | 1,200] +1 0.5 80 3,750 | TLP126TPRFCT-ND@t 90.75 60 | TLP126TPRFTR-ND@ 3,000 | 390.00/M 
15 SMD | 100 | 600 | +5 5 80 3,750 | TLP130GB-ND 113° 94 75 |= = — 
SMD | 100 | 600 | +5 5 80 3,750 | TLP130GBFCT-ND@t 113.94 .75 | TLP130GBFTR-ND® 3,000 | 487.50/M 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


Darlington Transistor Output 


Digi@Reel’ 


Current Collector 
Transfer Ratio | Saturation Voltage| Break- | Iso- 
Min. | @IF | VCE |Max.| @IC | @IF | down | lation| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.|Pkg.| (%) |(mA)| (V) | (V) |(mA) |(mA)| V(BR) | Volt. | Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. | Pricing 
: 500 | 10 10 2 8 30 2,500 | 4N32SHORTF-ND 72 54 41 |— = = 
Pires 1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP371F-ND 81 68 54 |— = _ 
2 |SMD] 1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP371TP1FCT-NDt 87.73. 58 |TLP371TP1FTR-ND | 1,500} 385.70/M nes 
3 | Dip |1,000) 14 1 | 1.2 | 100 | 10 300 | 5,000 | TLP372F-ND 90 .75 60 |— - - 3c eri 
1,000] 14 1 | 1.2 | 100 | 10 300 | 5,000] TLP627F-ND 80 60 45 |— = = iva Bacs Cannsciinn 
4 Dip | 1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627-2F-ND 1.44 1.20 96 |— = = 
1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627-4F-ND 2.70 2.25 1.89 |— = _ 
ISMD*| 1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627TP1FCT-NDt 84 63 .48 |TLP627TP1FTR-ND  |2,000] 279.30/M 
5 |SMD]| 1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 2,500 | TLP127FCT-NDt 84 .70 .56 |TLP127FTR-ND 3,000} 364.00/M 
+ CutTape *Lead form SMD 
Thyristor Output Optoisolators 
LED Trigger | dv/dt 
Current | Typical | Blocking | Isolation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | Max.(mA) | (V/ys) | Voltage | Voltage | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
Dip Ya 10 400 2,500 TLP541GNF-ND® -90 75 60 | — = = 
F Dip 10 10 600 4,000 TLP741JNF-ND@ 1.26 1.05 84 | — = a 
Dip 10 10 400 4,000 TLP741GD4NF-ND® 1.13 95 76 | — = _ 
Dip 10 10 400 4,000 TLP741GNF-ND® 1.03 86 69 fe = = 
SMD 10 500 600 2,500 TLP160JFCT-ND@t 1.08 90 -72 | TLP160JFTR-ND® 3,000 468.00/M 
SMD 10 500 600 2,500 TLP160JUCF-ND@® 1.31 1.14 88 | — _ _ 1g 6 
yoy 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3023SFT-ND® 92 69 52 [ES — = ond b4 
SMD 10 500 400 2,500 TLP160GFCT-ND@t 1.02 85 .68 | TLP160GFTR-ND® 3,000 442.00/M * Pin 3 for TLP160 
and TLP260 
SOP 10 500 600 3,000 TLP260JTPRFCT-ND@F -90 75 .60 | TLP260JTPRFTR-ND@ 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3052SF-ND@ 75 63 50 = = 
2 | SMD 10 500 400 2,500 TLP161GF-ND@ -90 75 60 [eS = = 
SMD 10 500 600 2,500 TLP161JF-ND® -90 75 60 | — = _ 
SMD 10 500 600 2,500 TLP161JFCT-ND@t -90 75 60 | TLP161JFTR-ND® 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5,000 TLP3042SF-ND@# 92 69 52 fe = = 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3043S-ND# -96 72 54] — _ _— 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3043SF-NDO# -96 72 54) — — = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3062SCFT-ND@# 78 65 52 fe = = 
3 | SMD 3 500 600 2,500 TLP168JFCT-ND@f 1.29 1.08 .86 | TLP168JFTR-ND® 3,000 559.00/M 
4 | SMD 10 10 400 2,500 TLP141GUF-ND® 1.69 1.47 113 | — _ = 
Dip 10 500 400 2,500 TLP525GF-ND@ -90 75 60 | — = = 
5 Dip 10 500 400 2,500 TLP525G-2F-ND® 1.50 1.20 90 [ES = = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP360JF-ND® 81 68 54 | — = = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP361JF-ND® 87 73 58 | = = 
Dip 10 500 400 5,000 TLP3022SFT-ND® 88 66 50 [eS = = 
SMD* 5 500 400 5,000 TLP3023TP1SFCT-ND@t 96 72 54 | TLP3023TP1SFTR-ND®@ 1,500 319.20/M 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3052D4SCFT-ND® 81 68 54) — = _— 
6 | Dip 5 500 600 5,000 TLP3063SF-ND@# 81 68 54] — = = 
SMD 5 500 600 5,000 TLP3063TP1SFCT-NDO#t 84 70 .56 | TLP3063TP1SFTR-ND#® 1,500 372.40/M 
Dip 3 500 600 5,000 TLP3064SCFT-NDO# 1.19 .99 79 fe = _ 
Dip 3 500 600 5,000 TLP3064SCFCT-NDO#f 1.19 .99 .79 | TLP3064SCFTR-ND#® 1,500 525.36/M 
@ RoHS Compliant +tCutTape #ZeroCrossing ¢SCROutput *Lead form SMD 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TOSHIBA _—_ High Speed Output Optoisolators _Bigi@Reel” 


Leading Innovation >>> 


Data | Max. | Isola- 
Output Current Rate | Supply] tion 
Min. @IF @VO} Typical|Voltage| Volt. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | (mA) (mA) (V) | (bit/s) | (V)__|(Vrms)| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
1 Dip | 112 16 04] 1M 15 | 2,500) TLP2530F-ND® 2.70 216 1.68 _ _ 
Dip | 3.04 16 04] 1M 15 | 2,500 | TLP2531F-ND® 2.70 2.16 1.68 _- =- 
Dip | 16 5 0.6} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2630F-ND@ 2.25 1.80 1.40 _ _ 
2 | Dip | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2631F-ND® 2.25 1.80 1.40 _ = 
SMD*| 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2631TP1FCT-NDt® 2.36 1.89 1.47 | TLP2631TP1FTR-ND® 1,500] 1338.76/M 
3 |SMD/| 16 16 04] 1M 15 | 2,500 | TLP112FCT-NDt@ 1.61 1.29 97 | TLP112FTR-ND@ 3,000] _825.60/M 
4 |SMD/| 16 16 04] 1M 15 | 2,500 | TLP112AFCT-NDt® 1.80 1.44 1.08 | TLP112AFTR-ND 3,000] _921.60/M 
SMD} 13 10 04] 10M 5.5 | 2,500 | TLP113FCT-NDt 1.75 1.40 1.05 | TLP113FTR-ND@ 3,000] 896.00/M 
5 SMD} 13 10 04] 10M 5.5 | 2,500 | TLP115FCT-NDt 2.76 2.21 1.72 _ _- 
SMD} 13 5 04} 10M 5.5 | 2,500 | TLP115AF-ND® 3.78 3.29 2.45 _ _ 
SMD | 13 5 04} 10M 5.5 | 2,500 | TLP115AFCT-NDt# 7.21 5.77 _ 4.33 | TLP115AFTR-ND® 3,000] 1844.00/M 
6 Dip | 16 16 04] 1M 15 | 2,500] TLP550-ND 1.38 1.10 83 _ - 
Dip | 16 16 O04] 1M 15 | 2,500 | TLP550F-ND@ 1.38 1.10 83 _- = 
7 | Dip | 32 16 O04) 1M 15 | 2,500 | TLP559F-ND@ 1.88 1.50 1.13 - al 
8 Dip | 112 16 04] 1M 15 | 2,500 | 6N135TF-ND® 1.20 1.00 80 _ =_ 
Dip | 3.04 16 04] 1M 15 | 2,500 | 6N136TF-ND® 96 80 64 
Dip | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | 6N137TF-ND® 96 80 64 _ _ 
9 | Dip | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2601F-ND@ 2.00 1.60 1.20 _ _ 
SMD |_ 13 5 06] 10M 5.5 | 2,500 | TLP2601TP1CT-NDt 2.25 1.80 1.40 = = 
10 Dip | 48 1.6 04] 100K 18 | 2,500 | 6N138TF-ND® 1.08 90 72 — = re 
Dip 2 05 04] 100K 18 | 2,500 | 6N139TF-ND® 96 80 64 = = ! 
11 | Dip | 25 16 05] 5M 20 _| 2,500 | TLP558F-ND@ 3.60 2.88 2.24 = = i 2g 
Dip | 25 16 05] 5M 20 | 2,500 | TLP2200F-ND@ 248 1.98 1.54 _ _ : 34 
12| SOP) 25 16 05) 5M 20 | 2,500 | TLP2200CT-ND¢ 2.64 2.11 1.65 | TLP2200TR-ND 1,500) 1494.30/M | | 4q 
SOP] 25 16 0.5] 5M | 20 | 2,500|TLP2200FCT-NDt} 2.64 211 1.65 | TLP2200FTR-ND® 1,500] 1494.30/M Shield Shield 


t+ CutTape RoHS Compliant * Lead form SMD 


Photovoltaic Couplers Digi@Reel” 


Short Current _| Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | GIF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg. | (uA) (mA) (V) T on (ms) T off (ms) (VRMs) | Part No. 1 10 +100 Part No. Qty. Pricing 
1 |MFSOP| 12 10 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP190BF-ND 2.48 1.98 1.54 | — _ = 
9 Imesop| 24 20 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP191BF-ND 2.70 216 1.68 | — _ _ 
24 20 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP191BFCT-NDt 2.70 216 1.68 | TLP191BFTR-ND 3,000 | 1512.00/M 
+ Cut Tape 


Input Current | For- | Oper. 
4.NC 5. GND Min. | Max. | ward | Fre- | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
2.Anode 6. Vo Pkg. | (WA) | (mA) | Voltage |quency| Part No. 110 100 | Part No. Qty. | Pricing 


abs a vee smD| 7.5 | 10 | 1.60 |SOkHz|TLP350TP1FCT-ND 2.38 1.90 1.43] TLP350TP1FTR-ND | 1,500 | 1235.00/M 


Industrial Digi@Reel” 
Optoisolators 


Features: ¢ Isolation Voltage: 3,750 VRMS * Operating 


Dip | 7.5 10 1.60 | 50kHz | TLP350F-ND 2.38 1.90 1.43 |— _ 
Temperature: -40°C ~ 100°C 

Power Output Current) Propagation | Maximum | Isolation Tape and Reel 

10 @IF | Delay Typical) Supply | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

. Fig.| Pkg.| (A) | (mA) (us) Voltage (V)| (Vorm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 
Transistor Outputs 1 | Dip | +0.32 | 5.0 1 16 2,500 _| TLP557F-ND 1.80 1.44 1.08) — = 
Dip | +0.5 5.0 0.2 35 2,500 | TLP250F-ND 1.88 1.50 113) — _ 
2 |SMD} +1.5 5.0 | 0.15 @ 8mA 35 2,500 | TLP250LF1F-ND 2.25 1.80 1.35) — _ 
Dip | +1.5 5.0 | 0.15 @ 8mA 35 2,500 | TLP250TP1FCT-NDt 2.00 1.60 1.20} TLP250TP1FTR-ND 1040.00/M 
SMD] +0.4 5.0 | 0.25 @ 8mA 35 2,500 | TLP251FCT-NDt 1.88 1.50 1.13) TLP251FTR-ND 975.00/M 
3 Dip | +0.4 5.0 | 0.25 @ 8mA 35 2,500 | TLP251F-ND 1.75 140 1.05) — _ 

t Cut Tape 


Toshiba’s IRED SMT Photocouplers consist of a GaA2As light-emitting diode and an integrated high- 
gain, high-speed photodetector. 


Digi@Reel” 


TLP102, TLP106: Suitable for isolating input control signals to intelligent power modules, have a 
built-in Schmitt trigger and have common-mode transient immunity of 10 kV/s. TLP116: Intended 
for digital isolation in A/D and D/A converters, high-speed line receivers, microprocessor system 
interfaces, and plasma display panels. TLP701, TLP705: Suitable for gate driving circuits for IGBTs 
or power MOSFETs. Capable of “direct” gate driving of low-power IGBTs. TLP706: Buffer logic type. 
For inverter logic, the TPL702 is in line-up. TLP702: Inverter logic type. For buffer logic, the TPL706 
q is in line-up. TLP716: 50% smaller than the 8PIN DIP and has suited the safety standard reinforced 
SHIELD [sero ° 14 insulation class, so mounting area in safety standard required equipment can be reduced. TLP719: 
Has a Faraday shield integrated on the photodetector chip to provide an effective common mode 
noise transient immunity. It is also suitable for application in noisy environmental conditions. 


Data Rate Isolation Cut Tape 
(NRZ) Voltage BVs | Package | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Toshiba 
Fig. Description (typ.) Current Transfer Ratio @1min. (VpRm)| Type Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns For buffer logic type, TLP106 is in line-up 3,750 MFSOP-6 | TLP102FCT-ND 2.00 1.60 1.20 | 3,000] 1024.00/M | TLP102 (TRP,F) 
1 | Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns For inverter logic type, TLP102 is in line-up 3,750 MFSOP-6 | TLP106FCT-ND 2.00 1.60 1.20| 3,000 | 1024.00/M | TLP106 (TRP,F) 
High Speed 20MBd Inverter logic (totem pole output) 3,750 MFSOP-6 | TLP116FCT-ND$ 3.38 2.70 2.10} 3,000 | 1890.00/M | TLP116 (TPR,F) 
9 Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 0.21%s Peak +/-0.6A (maximum) 5,000 6-SMD_ | TLP701FCT-ND$ 1.90 1.52 1.14] 1,500] 988.00/M | TLP701 (TP,F) 
Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 100ns Peak +/-0.45A (maximum) 5,000 6-SMD_ | TLP705FCT-ND$ 2.20 1.76 1.32 | 1,500] 1144.00/M | TLP705 (TP,F) 
Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For inverter logic type, TLP702 is in line-up 5,000 6-SMD_ | TLP706FCT-ND$O 1.80 1.44 1.08| 1,500] 936.00/M | TLP706 (TP,F) 
3 | Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For buffer logic type, TLP706 is in line-up 5,000 6-SMD_ | TLP702FCT-ND$ 1.80 1.44 1.08} 1,500] 936.00/M | TLP702 (TP,F) 
High Speed 20MBd _ 5,000 6-SMD_ | TLP716FCT-ND 2.70 2.16 1.68 | 1,500 | 1530.00/M | TLP716 (TPF) 
4 High Isolation Voltage 1Mbit/s 20% (minimum) @IF=16mA 5,000 6-SMD | TLP719FCT-ND 1.85 1.48 1.11] 1,500] 962.00/M | TLP719 (TP,F) 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ UL Recognized Non Inverting Output 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2452 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ANALOG iCoupler® i@Reel® 
DEVICES Digital Isolators 


iCoupler isolation technology combines the dc isolation properties of microtransformers with semiconductor processing I> 
techniques to provide performance, power and integration benefits superior to those offered by traditional optocoupler — 
technology. iCoupler components operate at higher data rates, provide better timing accuracy and common-mode fatchdog 
transient immunity and operate at lower power levels than optocouplers. They operate over wider temperature and 
supply voltage ranges than their optical competition. The Coupler technology rescues modern designs from the poorly 
controlled, temperature sensitive and time-dependent current transfer characteristics of standard optocouplers. 


Supply | Package) Max. Data | Digi-Key Price Each T & Rt Pricing 
Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 1,000 
Single Channel 
25 ADUM1100AR-RL7CT-NDA 450 3.60 2.80 = [DECODE] 
3.0/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM1100ARZ-RL7CT-ND@A 414 3.32 2.58 2346.00 
eee cS 100 ADUM1100BRZ-RL7CT-ND@A 4.73 3.78 2.94 2677.50 


1 400 | ADUM1100URZ-ND® 632 506 427 = 
25 | ADUMST00ARZ-ND® 4343.48 271 = 
3.3/5.0 | 8-SOIC | 100 | ADUM3100BRZ-ND@ 497 3.98 3.10 = 
Dual Channel — RoHS Compliant 
T | ADUMT200ARZ-RL7CT-NDA 313251 1.95 | 1772.25 pEcaoEY 3 F | eracor 
10 | ADUM1200BRZ-ND 452 362 2.82 = — 
10 | ADUM1200BRZ-RL7CT-NDA 452 362 282 | 2562.75 
> | o785 | esoie| 25 | ADUM200CRZ-RL7CT-NDA 558 4.47 3.77 | 3487.50 peDoneH 3 f HEeooe 
TS. + | ADUM1200WSRZ-ND NEW! 549 440 3.42 — SEL FE 
10 | ADUM1210BRZ-RL7CT-NDA 452 362 2.82 | 2562.75 
1+ | ADUM3200ARZ-ND 326 261 203 = 
10 | ADUM3200BRZ-ND 477382 2.97 = 
1 | ADUM1201ARZ-RL7CT-NDA 313251 1.95 | 1772.25 
10 | ADUM1201BRZ-RL7CT-NDA 452 362 2.82 | 256275 
25 | ADUM1201CRZ-RL7CT-NDA 558 4.47 3.77 | 3487.50 
375s | esoie| 10 | ADUM201WTRZ-ND NEW? 710 568 4.80 ca 
TS: 25 | ADUM1201WURZ-ND NEW! 984 7.88 6.65 = 
+ | ADUM3201ARZ-ND 326 261 2.03 = 
10 | ADUM3201BRZ-ND 477 382 2.97 = 
25 | ADUM3201CRZ-ND 5.84 4.68 3.95 a 
10 | ADUM1233BRWZ-ND 4033.23 2.51 = 
4 | 455.5 | 16-SOIC} 49 | auM1234BRWZ-ND 403 3.23 254 = 
5 | 3.055 | &S0IC 1___ |ADUMT250ARZ-ND 7746.20 5.23 = 
6 | 3.05.5 | &-SOIC 1 [ADUMT257ARZ-ND 6.98559 4.72 = 
T | ADUM2200ARWZ-ND 4233.39 2.64 = 
7 | 3.0/5.0 | 16-SOIC) 49 | ADUM2200BRWZ-ND 542 434 3.66 = 
1 | ADUM2201ARWZ-ND 4233.39 2.64 _ 
8 | 3.0/5.0 | 16-SOIC) 49 | ADUM2201BRWZ-ND 542 434 3.66 = 
9 [3.055 | 16-S0Ic} 1 | ADUM2250ARWZ-ND 912 7.30 6.16 = 
10 | 3.05.5 |16-SOIC] 1 | ADUM2251ARWZ-ND 822 6.58 5.55 = 
T | ADUMS5240ARZ-ND 6745.40 4.55 = 
11 | 456.5 | 8-S0IG 1 ADUM5240ARZ-RL7CT-ND 674 540 455 | 4212.50 
T | ADUMS5247ARZ-ND 6745.40 4.55 = 
12 | 4.5/5.5 | 8-S0IC 1 ADUM5241ARZ-RL7CT-ND 674 540 455 | 4212.50 
1 | ADUM5242ARZ-ND 674 5.40 4.55 — 
13. | 4.55.5: | S01 1 | ADUM5242ARZ-RL7CT-ND 674 5.40 4.55 | 4212.50 
Triple Channel 
T | ADUMTS00ARW-ND 455 3.64 2.83 = 
1 | ADUM1300ARWZ-RLCT-ND@a 4.14 3.32 «258| 2346.00 
10 | ADUM1300BRWZ-ND@ 552 442 3.73 = 
90 | ADUM1300CRWZ-ND® 834 668 5.63 = 
14 | 2.7/5.5 | 16-SOIC| + | ADUM1300WSRWZ-ND@ NEW! 552 442 373 = 
90 | ADUM3300ARWZ-ND® 434 348 271 = 
90 | ADUM3300BRWZ-ND® 580 4.64 3.92 = 
90 _| ADUM3300CRWZ-ND® 876 7.01 5.92 = 
1 | ADUM1307ARW-ND 455 3.64 2.83 = 
10 | ADUM1301BRWZ-ND@ 552 442 3.73 = 
90 | ADUM301CRWZ-ND® 834 668 5.63 = 
18 | 2.7/5.5 / 16-8010) ADUM1301ARWZ-RLCT-ND@A 4.14 3.32 2.58 | 2346.00 
1 | ADUM1301WSRWZ-ND@ NEW! 552 442 373 = 


90 _| ADUM3301ARWZ-ND® 434348 271 = 
1 | ADUMT310ARWZ-ND® 4143.32 2.58 = 
16 | 3.0/5.0 | 16-SOIC) 4g | ADUM1310BRWZ-ND® 552 442 3.73 = 
50 | ADUMI311BRWZ-ND® 552 442 3.73 = 
17 | 3.0/5.0 | 16-SOIC] 109 | ADUMI311ARWZ-ND® 4143.32 2.58 = 
Quad Channel — RoHS Compliant 
1 ] ADUMT400ARWZ-RLCT-NDA 554 443 345] 3136.50 ee See 
10 | ADUM1400BRWZ-RLCT-NDA 736 5.89 4.97] 4600.00 alte : : 
90 | ADUM400CRWZ-RLCT-NOA 988 7.91 667) 6175.00 : eee Ee 
1 | ADUM1400WSRWZ-ND NEW! 7.36 5.89 4.97 _ : == parce Heme 
1 | ADUM2400ARWZ-ND 724 5.80 4.89 = 
1g | 2755 | 16-S0IC} 49 | apuM2400BRWZ-ND 876 789 7.00 = 
90 | ADUM2400CRWZ-ND 1133 10.20 9.05 = 
90 | ADUM3400ARWZ-ND 516 413 3.49 = 
90 | ADUM3400BRWZ-ND 774 620 5.23 = 
90 _| ADUM3400CRWZ-ND 863 7.77 6.89 a 
3.055 | 16-S0Ic] 90 __| ADUM3440CRWZ-ND 10.30 9.27 8.22 = 
1 | ADUM1402ARWZ-RLCT-NDA 554 4.43 3.45 | 3136.50 
10 | ADUM1402BRWZ-RLCT-NDA 736 5.89 497] 4600.00 
90 | ADUM1402CRWZ-RLCT-NDA 988 7.91 6.67) 6175.00 
1 | ADUM1402WSRWZ-ND NEW! 7.36 5.89 4.97 pa 


10 ADUM1402WTRWZ-ND NEW! 9.20 828 7.35 = 


2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2402ARWZ-ND 7.24 580 4.89 _— 
19 10 ADUM2402BRWZ-ND 876 7.89 7.00 _— 
90 ADUM2402CRWZ-ND 11.33 10.20 9.05 _ 
90 ADUM3402ARWZ-ND 516 413 3.49 _— 
90 ADUM3402BRWZ-ND 774 6.20 5.23 _ 
90 ADUM3402CRWZ-ND 8.63 7.77 6.89 = 
x 1 ADUM1412ARWZ-ND 5.54 443 3.45 _ 
9.0/5.0.,/ 16 SOIC 10 ADUM1412BRWZ-ND 7.36 5.89 4.97 = [DECODE| 
1 ADUM1401 ARWZ-RLCT-NDA 554 443 3.45] 3136.50 DECODE Pees 
10 ADUM1401BRWZ-RLCT-NDA 7.36 5.89 4.97 4600.00 {3E | DECODE| 
90 ADUM1401CRWZ-RLCT-NDA 988 7.91 6.67 6175.00 IDECODE DECODE 
1 ADUM1401WSRWZ-ND NEW! = 7.36 5.89 4.97 _ — 
10 | ADUM1401WTRWZ-ND NEW! 920 828 7.35 = PECOPET 3 EPENCOPE 
20 | 2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2401ARWZ-ND 7.24 580 4.89 _— 
10 ADUM2401BRWZ-ND 876 7.89 7.00 _ 
90 ADUM2401CRWZ-ND 11.33 10.20 9.05 _ 
90 ADUM3401ARWZ-ND 5616 4.13 3.49 _ irecti i F 
90 | ADUM3401BRWZ-ND 774 6.20 5.23 = a RHI Sie GR AGUMGAADER VND 
90 ADUM3401CRWZ-ND 863 7.77 6.89 _ 
@ RoHS Compliant ACutTape  t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
DigiReel? Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
9) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2453 


>| ee free iCoupler® Fig. 23 NEW! 
DEVICE ial igi ® ENCODE ISOLATED 
Digital Isolators (cont) Digi@Reel 08 en 
Supply | Package) Max. Data | Digi-Key Price Each T & Rt Pricing 
Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 1,000 
1 ADUM1411ARWZ-ND 554 443 3.45 = 
9p ie? [16800] 10 | auniiateRWz-ND 736 589 4.97 = DECODE 
3.055 |16soic| 92 | ADUM3441CRWZ-ND 10.30 9.27 8.22 _ DECODE 
sis 90___| ADUM3442CRWZ-ND¢ 10.30 9.27 8.22 - 
1 ADUM1410ARWZ-ND 554 443 3.45 = 
21 | 3.0/5.0 | 16-S0IC) iy | apuM1410BRWZ-ND 736 589 4.97 = 
22 | 4.5V/5.5 | 28-SOIC 5 ADUM1420BRWZ-ND 5.26 421 3.56 = 
NEW! Dual Channel, Half Bridge Driver - 
1MHz Switching Speed — RoHS Compliant NEW! 
23 [4.5V/5.5 | 16-SOIC| — | ADUM5230ARWZ-ND 514 412 3.47 = 
NEW! Quad Channel, with Integrated DC-DC Converter — RoHS Compliant NEW! 
1 ADUM5401 ARWZ-ND 955 860 7.63 = 
240) 3.3/5.0 | 16-S0IC) 55 | apuMs401CRWZ-ND 11.61 10.46 9.28 - 
e al ADUM5402ARWZ-ND 955 860 7.63 _ 4 CHANNEL 
248 | 8.5/5.0 | 16-S0IC| 55 | aDUMS402CRWZ-ND 1161 10.46 9.28 = iCOUPLER CORE 
1 ADUM5403ARWZ-ND 955 860 7.63 _ 
2a | 3.8/5.0 | 16-S0IC) 55 | apuMs403CRWZ-ND 11.61 1046 9.28 = 
1 ADUM5404ARWZ-ND 955 860 7.63 = 
24D] 3.3/5.0 | 16-S0IC) 55 | apus404cRWZ-ND 1161 1046 9.28 — 
@ RoHS Compliant ACutTape — t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


SHARP. 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


Photocoupler - Thyristor Output 


Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage (mA) Vprm | IT (RMS) Current Max. Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1365-5-ND 96 -80 64 PC3SD11NXZB 
1 1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1367-5-ND -90 75 60 PC3SD12NXZA 
10 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1772-5-NDt 1.40 1.12 93 S21MD3YY 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1373-5-ND§t 1.11 93 74 PC3SD21YTZD 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1375-5-ND§t 1.14 95 76 PC3SD21YXZD x 
5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1371-5-ND§ 99 83 66 PC3SD21NXZC ERIC 
5 50 600 100 35 5,000 6-SMD | 425-1374-5-ND§t 1.02 85 68 | PC3SD21YXZC Great 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW 425-2587-5-ND@§t 1.35 1.13 90 PC3SF21YVZBF 
ra 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-1301-5-NDt 93 78 62 S2S3RY 
10 50 600 100 3.5 5,000 4-DipW 425-1283-5-ND§ 1.47 1.23 98 S21ME6F 
2 12 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD 425-1285-5-ND§t 1.43 1.14 95 S21ME6IY 
. 10 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW 425-2586-5-ND@§t 1.26 1.05 84 PC3SF21YVZAF 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-1303-5-ND§ 1.05 88 70 S284 ge 
3 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1405-5-ND§ 1.41 1.18 94 PC4SD21NTZD | Zero- 
3 15 800 100 3.5 5,000 6-DipW | 425-1288-5-ND§t 2.38 1.90 1.57 | S21ME8FY circuit 
3 15 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1289-5-ND§t 2.48 1.98 1.64 S21ME8Y 
5 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1403-5-ND 1.26 1.05 84 PC4SD11NTZC 
7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1402-5-ND 1.17 98 78 PC4SD11NTZB 
ra 50 800 100 3.5 5,000 6-DipW 425-2593-5-ND@§t 1.30 1.04 86 PC4SF21YVZBF 
3 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-1377-5-ND§ 1.53 1.22 1.01 PC3SG21YIZ 
4 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 4-Dip 425-1230-5-ND 1.44 1.20 -96 S11ME5 
10 50 400 200 1.0 4,000 6-DipW 425-1239-5-NDt 1.70 1.36 1.13 S12ME1FY 
5 1.2 15 50 400 200 1.0 5,000 8-Dip 425-1238-5-ND 2.41 1.98 1.61 $12MD3 
10 50 600 200 1.0 2,500 8-Dip 425-1296-5-ND 2.43 2.00 1.62 S22MD3 
6 12 z 50 600 100 3.5 5,000 4-DipW 425-2686-5-ND@t 81 68 54 PC3SH11YFZAF 
a 7 50 600 100 3.5 5,000 4-DipW 425-2687-5-ND@§t -96 -80 64 PC3SH21YFZBF 
7 12 7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2618-5-ND@§ 1.56 1.30 1.04 PC4SF21YTZBF 
a 3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2134-5-ND@§t 1.11 -93 74 PC3SD21YTZDF 
rs 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2125-5-ND@t 96 -80 64 PC3SD11NXZBF 
7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2659-5-ND@t 1.41 1.18 94 PC4SF11YTZBF 
8 1.2 z 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2683-5-ND@t 1.23 1.03 82 PC3SF11YTZBF 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-Dipw 425-2684-5-ND@t 117 98 78 PC3SF11YVZAF 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW 425-2685-5-ND@t 1.26 1.05 84 PC3SF11YVZBF 
Cut Tape 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1273-1-ND 1.85 1.48 1.11 S21ME3P 
2 12 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-2417-1-ND® 84 -70 56 S2S3BO0F 
: 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-2422-1-ND@§t 1.05 88 70 S2S4BO0F 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-1305-1-ND§t 1.05 -88 70 S2S4BY 
4 12 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD 425-1381-1-NDt 1.44 1.20 96 S21ME5PY 
é 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-2563-1-ND® 87 73 58 S2S3LA0F 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-2564-1-ND@§ 78 65 52 S2S4A00F 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2705-1-ND@§t -90 75 60 PC3SD21YXPLF ¥ 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2704-1-ND@§t 1.20 1.00 80 PC3SD21YXPDF 
7 1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2537-1-ND@§t 1.41 1.18 94 PC4SD21YXPCF 
= 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2658-1-ND@§t 1.47 1.23 98 PC4SD21YXPDF i 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2671-1-ND@§t 1.38 1.10 83 PC3SD21YXPEF Zero-cross circuit 
8 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2573-1-ND® 72 -60 48 PC2SD11NXPAF 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage (mA) VDRM IT (RMS) Current Max. Package | Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. Max. (mA) | Max.(mA)) (Vrms) Type Part No. Qty. Pricing Part No. 
Tape and Reel 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1273-2-ND 1,000 943.50 | S21ME3P 
2 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2417-2-ND@ 750 273.00 S2S3BO0F 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD_ | 425-2422-2-ND@§t 750 341.25 S2S4BO0F 
12 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD | 425-1381-2-NDt 2,000 624.00/M S21ME5PY 
. 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD_| 425-2563-2-ND® 3,000 406.00/M S2S3LA0F 
6 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD_ | 425-2564-2-ND@§ 3,000 364.00/M S2S4A00F 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2705-2-ND§t 1,000 390.00 PC3SD21YXPLF 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2704-2-ND@§t 1,000 520.00 PC3SD21YXPDF 
7 1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2537-2-ND@§t 1,000 611.00 PC4SD21YXPCF 
— | 10pA 800 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2658-2-ND@§t 1,000 686.00 PC4SD21YXPDF 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2671-2-ND@§t 1,000 715.00 PC3SD21YXPEF 
8 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2573-2-ND@ 1,000 336.00 PC2SD11NXPA 
@ RoHS Compliant § Built-in zero cross circuit t Din/VDE 0884 


Digi®Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Di 


eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


Photocoupler 


vere 


adi cae aaa 
O@@O OO OO 
Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Minimum | Maximum @lr @VcE Voltage Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. |(V) Maximum |(mA) Maximum (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
35 50 10 100 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1473-5-ND 1.02 85 68 PC8181 
35 50 10 100 i 0.4 5,000 4-Dip 425-1475-5-ND* 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 20 200 1 5 5,000 8-Dip 425-1476-5-NDt 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 60 120 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 PC810Al 
35 50 60 200 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1436-5-ND 1.43 1.14 95 PC8101 
35 50 80 160 5 5 5,000 4-Dip 425-2185-5-ND® 48 33 24 PC817X1JO00F 
35 50 80 160 5 5 5,000 4-SMD 425-2191-5-ND® 52 36 26 PC817XI1JOOF 
1 35 50 130 260 5 5 5,000 4-SMD 425-2192-5-ND® 52 36 26 PC817XI2JO0F 
70 50 50 150 5 5 5,000 4-Dip 425-1318-5-ND* 80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 5 5,000 4-Dip 425-1309-5-ND 68 AT 34 PC12310NSZ 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-1317-5-ND* 76 53 38 PC123Y 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2571-5-ND@* 80 55 40 PC123FY2J00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2572-5-ND@* 63 53 42 PC123FY8J00F 
70 50 100 200 0.5 5 5,000 4-Dip 425-1316-5-ND 76 53 38 PC123S 
80 50 100 600 0.5 80 5,000 4-Dip 425-2594-5-ND® 64 A4 32 PC81716NSZOF 
2 80 50 1,000 =_ 1 0.5 5,000 4-Dip 425-1509-5-ND 76 53 .38 PC866 
3 80 50 50 600 5 5 5,000 16-Dip 425-2596-5-ND® 1.47 1.23 98 PC847X5JO00F 
300 50 40 80 Typical 5 5 5,000 16-Dip 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 PC8Q51 
4 35 80 600 7,500 1 2 5,000 4-SMD 425-1454-5-ND*# 1.29 1.08 86 PC815Y 
5 35 80 600 7,500 1 2 5,000 12-Dip 425-1489-5-ND*# 2.54 2.10 1.70 PC835Y 
7 350 150 1,000 4,000 1 2 5,000 4-Dip 425-2443-5-ND@*# 66 55 A4 PC852XJO000F 
35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-1418-5-ND 76 53 38 PC714VONSZX 
8 35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-1419-5-ND* 84 58 42 PC714VO0YSZX 
35 80 20 80 100 2 5,000 6-Dip 425-1426-5-ND* 88 61 A4 PC724VONSZX 
9 35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-1417-5-ND* 84 58 42 PC713V0YSZX 
70 30 60 120 5 5 5,000 4-Dip 425-1438-5-ND 88 61 A4 PC81101NSZ 
70 30 60 300 5 5 5,000 4-Dip 425-1443-5-ND 84 58 42 PC81108NSZ 
10 70 30 100 200 5 5 5,000 4-Dip 425-1439-5-ND 88 61 A4 PC81102NSZ 
70 30 100 300 § 5 5,000 4-Dip 425-1442-5-ND 84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 5 5 5,000 4-Dip 425-1440-5-ND 88 61 A4 PC81103NSZ 
11 7VCC 20 300 _ 1.6 45 2,500 8-Dip 425-1800-5-ND 1.98 1.58 1.31 PC6N138X 
12 35 80 50 600 1 2 5,000 16-Dip 425-2595-5-ND@*# 2.38 1.90 1.57 PC845XJOO00F 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VEO Ic Min. | Max. | @IF | @VceE | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. u 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
35 50 80 160 § 5 3,750 4-SMD 425-1330-1-ND 51 3 34 | — _— - PC357N1 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2508-1-ND® 51 43 .34 | 425-2508-2-ND® 3,000 238.00/M PC357NOJOO0F 
35 30 130 260 5 5 3,750 4-SMD 425-2091-1-ND@ 51 A3 .34 | 425-2091-2-ND@ 3,000 238.00/M PC357N2JO00F 
35 50 200 400 5 5 3,750 4-SMD 425-1332-1-ND 51 3 34 | — _— _ PC357N3 
35 30 200 400 5 5 3,750 4-SMD 425-2092-1-ND@ 51 3 .34 | 425-2092-2-ND@ 3,000 238.00/M PC357N3JO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2531-1-ND® 68 AT .34 | 425-2531-2-ND® 3,000 238.00/M PC357N6JO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2532-1-ND® 68 AT .34 | 425-2532-2-ND® 3,000 238.00/M PC357N7JO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2533-1-ND@ 64 4 32 | 425-2533-2-ND@ 3,000 224.00/M PC357NQJO00F 
70 50 20 400 1 i) 2,500 4-SMD 425-2105-1-ND@ 51 3 .34 | 425-2105-2-ND@ 3,000 238.00/M PC3H4J00000F 
70 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD 425-2116-1-ND@ 45 38 30 | 425-2116-2-ND@ 3,000 210.00/M PC3H7JOO000F 
70 50 50 400 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1313-1-ND A8 40 .32 | 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M PC123P 
70 50 200 400 5 5 5,000 4-SMD 425-2530-1-ND@* 60 A2 .30 | 425-2530-2-ND@* 2,000 112.00/M PC123X5YUPOF 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD 425-1321-1-ND* A8 40 32 | 425-1321-2-ND* 2,000 224.00/M PC123ZY2 
: 70 50 80 160 1 i) 2,500 4-SMD 425-1354-1-ND 51 A3 34 | — _ _ PC3H7C 
70 50 100 250 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1315-1-ND* 72 60 AB | _ _ PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1314-1-ND 51 43 34 | — _ _ PC123P2 
70 50 100 500 0.5 5 3,750 4-SMD 425-2101-1-ND® 51 43 .34 | 425-2101-2-ND® 3,000 238.00/M PC367NJO000F 
70 50 150 300 0.5 5 3,750 4-SMD 425-2099-1-ND® 57 8 .38 | 425-2099-2-ND® 3,000 266.00/M PC367N1JO00F 
70 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1383-1-ND 57 A8 .38 | 425-1383-2-ND 2,000 266.00/M PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD 425-2176-1-ND@ 57 8 .38 | 425-2176-2-ND@ 2,000 266.00/M PC81710NIPOF 
70 50 100 700 0.5 5 2,500 4-SMD 425-2108-1-ND® 54 A5 .36 | 425-2108-2-ND® 3,000 252.00/M PC3H710NIPOF 
70 50 120 300 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1457-1-ND 60 50 40 | = _ _ PC81711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1351-1-ND 60 50 40 | — _ _ PC3H715NIP 
70 50 160 400 0.5 i) 5,000 4-SMD 425-1459-1-ND 60 50 40 | 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M PC81712NIP 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD 425-2538-1-ND@ 76 53 .38 | 425-2538-2-ND@ 2,000 266.00/M PC81716NIPOF 
70 50 200 500 0.5 i) 2,500 4-SMD 425-1350-1-ND 60 50 40 | = _ _— PC3H712NIP 
@ RoHS Compliant + AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 (Continued) 
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SHARP. 


microciecrnowcs Photocoupler (Cont.) 
OF THE AMERICAS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEo IC Min. | Max. | @IF | @VcE | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. i 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
350 50 40 80 5 5 5,000 4-SMD 425-2539-1-ND® 92 64 46 | 425-2539-2-ND@ 2,000 322.00/M PC851XPJOO0F 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2577-1-ND® 60 50 40 | 425-2577-2-ND@ 750 210.00 PC357NOTJOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2578-1-ND® 60 50 40 | 425-2578-2-ND@ 750 210.00 PC357N1TJOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2579-1-ND® 60 50 40 | 425-2579-2-ND@ 750 210.00 PC357N2TJOOF 
1 80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2580-1-ND® 60 50 40 | 425-2580-2-ND@ 750 210.00 PC357N4TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2581-1-ND® 60 50 40 | 425-2581-2-ND@ 750 210.00 PC357N6TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2582-1-ND® 60 50 40 | 425-2582-2-ND@ 750 210.00 PC357N7TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2583-1-ND® 60 50 40 | 425-2583-2-ND@ 750 210.00 PC357N9TJOOF 
80 50 100 500 0.5 5 3,750 4-SMD 425-2584-1-ND@ 54 A5 36 | 425-2584-2-ND@ 750 189.00 PC367NTJOOOF 
80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD 425-2585-1-ND@ 8 40 .32 | 425-2585-2-ND@ 3,000 224.00/M PC3H7CDJOOOF 
35 80 600 7,500 1.0 2 3,750 4-SMD 425-1326-1-ND# 72 60 48 | — _ — PC355N 
4 35 80 600 7,500 1 2 3,750 4-SMD 425-2576-1-ND@# 84 70 56 | 425-2576-2-NDo# 750 273.00 PC355NTJOOOF 
35 80 600 | 12,000} 0.5 2 3,750 4-SMD 425-1337-1-ND# 60 50 40 | = - _ PC365N 
35 80 600 | 12,000} 0.5 2 2,500 4-SMD 425-2106-1-ND@# 69 58 46 | 425-2106-2-NDo# 3,000 322.00/M PC3H510NIPOF 
35 50 50 150 1.0 5 3,750 4-SMD 425-1325-1-NDt 2 60 48 | 425-1325-2-NDt 3,000 336.00/M PC354N1 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD 425-2574-1-ND@+ 12 60 48 | 425-2574-2-ND@t 750 252.00 PC354N1TJOOF 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD 425-2575-1-ND@+ 54 A5 36 | 425-2575-2-ND@t 750 189.00 PC354NTJOOOF 
6 70 50 50 400 0.5 § 3,750 4-SMD 425-1335-1-NDt 69 58 46 | — _ —- PC364N 
70 50 50 400 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1342-1-NDt 69 58 46 | — - - PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3,750 4-SMD 425-1336-1-NDt 72 60 48 | 425-1336-2-NDt 3,000 336.00/M PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1343-1-NDt 69 58 46 | — _ = PC3H411NIP 
7 350 150 1,000 | 12,000 1 2 3,750 4-SMD 425-2591-1-ND@# 1.93 1.54 1.28 | 425-2591-2-NDo# 750 736.31 PC452TJOOOOF 
350 150 1,000 | 4,000 1 2 5,000 4-SMD 425-2660-1-ND@# 78 65 52 | 425-2660-2-ND@# 2,000 364.00/M PC853XPJOO0F 
8 35 80 20 80 100 2 5,000 6-SMD 425-1382-1-ND 18 65 52 | = - - PC724VONIPX 
13 70 50 50 150 5 2,500 4-SMD 425-1344-1-NDt 54 A5 36 | 425-1344-2-NDt 3,000 252.00/M PC3H4A 
14 350 150 1,000 | 12,000 1 2 5,000 4-SMD 425-2540-1-ND@*# 96 66 48 | 425-2540-2-ND@*# 2,000 336.00/M PC852XPJOO0F 


@ RoHS Compliant + AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 


OPIC™ Photocoupler 
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Vec Prop Delay Isolation Tube 
Max. H-L L-H Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
1 if 0.048 0.05 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1534-5-ND* 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZ 
7 0.048 0.05 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2208-5-ND@* 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZOF 
2 30 0.2 0.6 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1547-5-ND* 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZ 
30 0.2 0.4 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2213-5-ND@* 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZOF 
3 35 0.3 0.3 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2542-5-ND® 2.01 1.61 1.33 PC925LONSZOF 
4 6 0.06 0.06 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2597-5-ND@* 2.47 1.98 1.63 PC911LONSZOF 
5 30 0.5 0.5 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2598-5-ND@* 1.48 1.19 98 PC923LONSZOF 
6 30 2.0 2.0 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2599-5-ND@* 1.30 1.04 86 PC924LONSZOF 
Vec Prop Delay Isolation Cut Tape 
Max. H-L L-H | Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. (V) Typ. (us) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
1 7 0.048 0.05 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2534-1-ND@* 2.38 1.90 1.57 | 425-2534-2-ND@* 1,500 1329.30/M | PC410SONIPOF 
2 30 0.3 0.3 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2535-1-ND@* 1.68 1.35 1.12 | 425-2535-2-ND@* 1,500 858.72/M | PC457SONIPOF 
7 15 2.0 1.0 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP 425-1521-1-ND 1.70 1.36 1.02 | 425-1521-2-ND 3,000 867.00/M | PC401 
15 2.0 1.0 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP 425-2143-1-ND® 1.70 1.36 1.02 | 425-2143-2-ND® 3,000 867.00/M | PC401JOO000F 
8 7 0.048 0.05 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP 425-2141-1-ND® 1.75 1.40 1.05 | 425-2141-2-ND® 3,000 892.50/M | PC410LONIPOF 
35 21 0.4 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2592-1-ND@* 1.89 1.52 1.25 | 425-2592-2-ND@* 3,000 965.31/M | PC456LONIPOF 
9 7 0.048 0.05 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2536-1-ND@* 3.31 2.73 2.21 | 425-2536-2-ND@* 1,500 1865.00/M | PC4D10SNIPOF 
10 16 1.0 2.0 5,000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-2541-1-ND@* 1.23 1.03 -82 | 425-2541-2-ND@* 1,000 533.00 | PCQOOVONIPXF 
1 6.0 0.027 0.035 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2588-1-ND@* 2.14 1.87 1.50 | 425-2588-2-ND@* 3,000 1309.28/M | PC411LONIPOF 
6.0 0.027 0.035 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2589-1-ND@* 2.24 1.97 1.58 | 425-2589-2-ND@* 3,000 1419.95/M | PC411LOYIPOF 
12 5.5 0.023 0.022 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2590-1-ND@* 2.64 2.31 1.85 | 425-2590-2-ND@* 3,000 1617.00/M | PC412SONIPOF 


@ RoHS Compliant * Din/VDE 0884 
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NVE CORPORATION 


IsoLoop digital isolators from NVE are superior performance alternatives to 
traditional opto-couplers or optoisolators. They are available in single, dual 
and quad channel form factors. IsoLoop bus isolators offer the designer highly 
compact, isolated RS 485 and RS 422 compliant devices. These high-speed 
products are ideal for many industrial communication applications, including 
PROFIBUS. 

Features: 

IL260E, 1L261, IL261E, and IL262E: * 3.3V/SV CMOS/TTL Compatible * 110Mbps 
Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 2ns Typical Pulse Width Distortion 
© 10ns Typical Propagation Delay * 30k/Vus Typical Transient Immunity 

IL422E: * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 25ns Propagation Delay * 25MBd 
Data Rate *1ns Pulse Skew *+60mA Driver Output Capability » Thermal 
Shutdown Protection * Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU 


Gaivanic Isolation 


Fig. 7 NEW! 


SYNC 


IN, 


Galvanic Isolation 


IsoLoop® High Performance Digital Isolators 


Recommendation VII * UL 1577 Approval (pending) 

IL485E, IL485W, and IL485WE: * 35MBd Data Rate * 25ns Propagation Delay 
© 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L510, 1L511, 1L514, 1L515, and IL516: * 2 Mbps Maximum Speed » External 
Clocking Option (IL510 and IL515) * 10ns Pulse Width Distortion » 25ns 
Propagation Delay 

1L610, IL610E, IL611E, IL612E, IL613E, and IL614E: * 40Mbps Data Rate 
* Open Drain or CMOS Outputs * Low Power Dissipation Failsafe Output (Logic 
high output for zero coil current) 

IL610A, IL610AE IL6G11AE, and IL612AE: * 10Mbps Data Rate «Open Drain or 
CMOS Outputs * Low Power Dissipation « Failsafe Output (Logic high output 
for zero coil current) 

1L710, IL710E, 1L710T, 1L711, IL711E, 1L711T, 1L712E, and 1L712T: 
© 100-110MBd Data Rate *2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical 


Propagation Delay * 30kV/j1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
1L715, IL715E, 1L715T, 1716, 1L716E, 1L716T, 1L717, 1L717E, and 1L717T: 
© 100MBd Data Rate; T-Series: 110MBd Data Rate »* 2ns Typical Pulse Width 
Distortion *10ns Typical Propagation Delay * 30kV/ys Transient Immunity; 
T-Series: 30kV/1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L3185E and 1L3122E: * 5Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
© 10ns Typical Propagation Delay 

IL3285E and 1L3222E: * 1Mbps Data Rate »*5ns Pulse Skew * 2500Vrms 
Isolation (1 minute) * 40ns Typical Propagation Delay »* 20k/Vus Typical 
Transient Immunity 

IL3485E and IL3422E: * 20Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
© 10ns Typical Propagation Delay 

1L3585 and IL3585E: * 40Mbps Data Rate * 5ns Pulse Skew * 20ns Propagation 
Delay * 20kV/is Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 


Galvanic Isolation 
Galvanic Isolation 
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Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation: 


[Galvanic Isolation] 
Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 
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Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


(Galvanic Isolation] 


Supply Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE Supply Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE 
Fig.|Voltage (V)| Type Range (°C) | PartNo. il 10 25 100 | Part No. Fig.| Voltage (V)| Type Range (°C) | Part No. fl 10 25 100 | Part No. 
13 | 3.3/5.0 | 8-PDIP -40~85 | 390-1023-5-ND 276 2.21 1.87 1.66 | IL610A-2 17! 3350 | SOP -40~85 | 390-1089-5-ND 3.80 3.52 3.11 2.70 | IL612A-2E 
3 | 3.3/5.0 | &SOIG | -40~100 | 390-1006-5-ND 586 543 4.76 4.13 [IL711-3 aS 8-SOIC -40~85 | 390-1090-5-ND 3.80 3.52 3.11 2.70 | IL612A-3E 

ol 8-SOIC | -40~125 | 390-1036-5-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 | IL711T-3 18 | 3.3/5.0 | 16-S0IC | -40~85 | 390-1092-5-ND 5.80 5.37 4.26 4.07 | 1L613-3E 
21 | 3.3/5.0 [| 8SOIC | -40~125 [| 390-1037-5-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 | IL712T-3 to} 3360 | 1SOICW] -40~85 | 390-1093-5-ND 580 5.37 426 4.07 | IL614E 

16-SOIC | -40~100 | 390-1012-5-ND 7.70 713 6.29 5.45 [IL715-3 ei" | 16-Soic | -40~85 | 390-1094-5-ND 5.80 5.37 4.72 4.12 | 1L614-3E 
22] 3.3/5.0 |16-SOICW] -40~125 | 390-1038-5-ND 8.30 7.68 673 5.83 |IL715T 8-MSOP | -40~100 | 390-1103-5-ND 3.60 3.33 2.92 253 |IL710-1E 
16-SOIC_| -40~125 | 390-1039-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 | IL715T-3 8-DIP -40~100 | 390-1056-5-ND 360 333 2.92 253 |1L710-2E 
11] 33/50 | ,16:S0IC | -40~100 | 390-1013-5-ND 770 7.43 629 5.45 |IL716-3 8-soic | -40~100 | 390-1057-5-ND 360 333 292 253 1L710-3E 
wien | 16-soicw | -40~ 125 | 390-1040-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 | IL716T 20} 3.3/5.0 | 8-MSOP | -40~100 | 390-1106-5-ND 3.90 3.61 318 2.75 | IL710S-1E 
93 | 3.3/5.0 | 16-S0IC | -40~100 | 390-1014-5-ND 7.70 7413 6.29 5.45 [IL717-3 8-SOIC | -40~100 | 390-1107-5-ND 3.90 3.61 3.18 2.75 | IL710S-3E 
16-SOICW | -40~125 | 390-1041-5-ND 8.30 7.68 6.73 _ 5.83 | IL717T 8-MSOP | -40~125 | 390-1112-5-ND 3.90 3.61 348 2.75 | IL710T-1E 
RoHS Compliant 8-SOIC | -40~125 | 390-1035-5-ND 3.90 3.61 3.18 2.75 | IL710T-3 
1] 33/50 | 18:S0IcW] 40-85 | 390-1068-5-ND 860 7.96 6.99 6.05 ]IL260E 8-MSOP | -40~100 | 390-1104-5-ND 586 5.43 476 4.13 | IL711-1E 
ce 16-SOIC_| -40~85 | 390-1069-5-ND 8.60 7.96 6.99 __ 6.05 | IL260-3E 8-DIP -40~100 | 390-1058-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 | IL711-2E 
2 | 39/50 | 16S0lCW | -40~85 | 390-1070-5-ND 8.60 7.96 6.99 6.05 | IL261E 3 | 33/60 | 8:SOIC | -40~100 | 390-1059-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 | IL711-3E 
ee 16-SOIC_| -40~85 | 390-1071-5-ND 8.60 7.96 6.99 6.05 | IL261-3E mo" | &-MSOP | -40~100 | 390-1108-5-ND 630 5.83 5.14 4.46 | IL711S-1E 
16-SOICW | -40~85 | 390-1115-5-ND 8.60 7.96 6.99 6.05 | IL262E 8-SOIC | -40~100 | 390-1109-5-ND 630 5.83 5.14 4.46 | IL7118-3E 
3 | 335.0 | 4¢-soic | -40-85 | 390-1116-5-ND 8.60 699 699 6.05 | 1L262-3E 8-MSOP_| -40~125 | 390-1113-5-ND 630 583 514 4.46 | IL711T-1E 
4 | 45/55 [16-soicw | -40~85 | 390-1074-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 | 1L422E 8-MSOP | -40~100 | 390-1105-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 | IL712-1E 
5 | 4.5/5.5 |16-SOIcw | -40~85 | 390-1072-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 [IL485E 8-DIP -40~100 | 390-1060-5-ND 5.86 5.43 4.76 = 4.13 | 1L712-2E 
6 | 4.5/5.5 | 16-S0ICW | -40~85 | 390-1073-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 | IL485WE o1| 3.3/5.0 | 8SOIC | -40~100 | 390-1061-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 | IL712-3E 
7 | 3.0/5.5 | 8-SOIC -40~85 | 390-1117-5-ND NEW! 4.00 3.00 2.80 2.60 | IL510-3E 8-MSOP | -40~100 | 390-1110-5-ND 630 5.83 5.14 4.46 | IL712S-1E 
8 | 3.0/5.5 | 8-SOIC -40~85 | 390-1118-5-ND NEW! 3.50 2.80 250 2.30 | IL511-3E 8-SOIC | -40~100 |) 390-1111-5-ND 630 5.83 5.14 4.46 | IL7128-3E 
9 | 3.0/5.5 | 16-SOIC | -40~85 | 390-1119-5-ND NEW! 4.00 3.30 295 2.70 |ILS14E 8-MSOP_| -40~125 | 390-1114-5-ND 630 5.83 5.14 4.46 | IL712T-1E 
10 | 3.05.5 | 16-SOIC -40~85 | 390-1120-5-ND NEW! 5.00 4.20 3.90 3.60 [IL515E 16-SOICW | -40~100 | 390-1062-5-ND 7.70 7.13 6.29 5.45 | IL715E 
11 | 3.055 | 16-SOIC | -40-85 | 300-1121-5-ND NEW! 5.00 4.20 3.90 3.60 | IL516E 22} 3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~100 |) 390-1063-5-ND 770 7.13 6.29 5.45 | IL715-3E 
3-MSOP | -40-85 | 390-1075-5-ND 3202.96. 2.60 2.26 | IL610-1E 16-SOIC_| -40~125 | 390-1102-5-ND 830 7.68 6.73__5.83 | IL715T-3E 
12] 3.3/5.0 8-DIP -40~85 | 390-1076-5-ND 3.20 2.96 260 2.26 | 1L610-2E 11] 3.3/5.9 |1&SOICW | -40~100 | 390-1064-5-ND 770 7.13 6.29 5.45 | IL716E 
8-SOIC -40 ~ 85 390-1077-5-ND 3.20 296 2.60 2.26 | IL610-3E 16-SOIC -40 ~ 100 390-1065-5-ND 7.70 7.13 6.29 5.45 | IL716-3E 
8-MSOP -40 ~ 85 390-1078-5-ND 3.00 278 9.45 9.12 | IL610A-1E 231 3.3/5.0 16-SOICW | -40~ 100 390-1066-5-ND 7.70 7.13 6.29 5.45 | IL717E 
13) 3.3/5.0 8-SOIC -40 ~ 85 390-1080-5-ND 3.00 278 9.45 9.12 | IL610A-3E 16-SOIC -40 ~ 100 390-1067-5-ND 7.70 7.13 6.29 5.45 | IL717-3E 
8-MSOP | -40~85 | 390-1081-5-ND 480 4.44 3.90 3.38 | IL611-1E o4| 3:3/5.0 | 16-SOICW | -40~85 | 390-1095-5-ND 540 5.00 438 3.80 | 1L3185E 
14] 3.3/5.0 | 8-DIP -40~85 | 390-1082-5-ND 4.80 4.44 3.90 3.38 | IL611-2E 3.3 |16-SOICW | -40~85 | 390-1097-5-ND 640 5.92 5.21 4.51 | IL3285E 
8-SOIC -40~85 | 390-1083-5-ND 4.80 4.44 3.90 _3.38 | IL611-3E 3.3/5.0 |16-SOICW] -40~85 | 390-1096-5-ND 540 5.00 4.38 3.80 | IL3122E 
8-MSOP | -40~85 | 390-1084-5-ND 380 352 341 270 /ILGTIA-1E] | 25) 33 |16-SOICW|] -40~85 | 390-1098-5-ND 640 5.92 5.21 4.51 | 1L3222E 
15] 330 | gsoic -40~85 | 390-1086-5-ND 3.80 3.52 3.41_—_2.70 | IL611A-3E 3.3/5.0 | 16-SOICW | -40~85 | 390-1100-5-ND 7.00 6.48 5.72__4.95 | 1L3422E 
16 | 3.3/5.0 | 8-SOIC -40~85 | 390-1088-5-ND 480 444 3.90 3.38 |1L612-3E 26) 3.3/5.0 [16-SOICW | -40~85 | 390-1101-5-ND 830 7.68 673 5.83 | IL3585E 
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£LVvaGO Optocouplers 


® 
Reel 
TECHNOLOGIES 
Phototransistor 
Tape & Reel§ 
CTR Rise/Fall Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago Fig. 3 
Fig. | PackageA | Range (%) Vceo Time (us) Voltage | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. s 
y Anode 1[} 
RoHS Compliant 
20 ~ N/A 30V 3/3 2,500 516-1556-5-ND 50 3.78 29.70 = 4N25-000E 
Cathode 3 4 
100 ~ N/A 30V 3/3 3,550 516-1557-5-ND 50 3.78 29.70 = 4N35-000E 
1 6-DIP 40 ~ 80 70V 5/5 5,000 516-1574-5-ND 50 3.78 29.70 _ CNY17-1-000E Fig. 4 
63 ~ 125 70V 5/5 5,000 516-1575-5-ND 50 3.78 29.70 = CNY17-2-000E nods 4 Ey 
Cathode, 2 [ 
100 ~ 200 70V 5/5 5,000 516-1576-5-ND 50 3.78 29.70 = CNY17-3-000E 
Cathodes 3 [} 
4-SMD 80 ~ 600 80V 4/3 3,750 516-1646-1-NDO 56 4.24 30.40 152.00/M HCPL-181-000E A 
2 nodes 4 [ 
4-DIP 50 ~ 600 70V 4/3 5,000 516-1585-5-ND 49 3.71 26.60 _— HCPL-817-000E 
Fig. 5 
Low Input Current, High Gain Anode 105, 
RN 
Tape & Reel§ Cathode 2 Lf 
CTR Supply Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 4 
Fig. | PackageA Range (%) Voltage | Voltage | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 3Q “En 4 GND 
3 5-SOIC 400 ~ 3,500 18 3,750 516-1012-5-ND 2.93 25.74 218.40 — HCPL-M701 
Fig. 6 
5 6-DIP 200 ~ 2,000 7 3,750 516-1021-5-ND 3.04 26.73 226.80 = 4N45 noi L] 
6-DIP 200 ~ 3,200 20 3,750 516-1022-5-ND 3.64 32.01 271.60 = 4N46 Anode 2 [J 1] 
RoHS ¢ isn Cathode 3 [] 1] 
‘0! ‘omplian Nea q A 
8-DIP 300 ~ 2,600 7 3,750 516-1600-5-ND 1.80 15.30 130.50 = 6N138-000E 
8-SOIC 300 ~ 2,600 7 3,750 516-1636-5-ND 2.21 19.47 165.20 _— HCPL-0700-000E Fig. 7 
6 8-SOIC 500 ~ 5,000 18 3,750 516-1637-5-ND 2.48 21.78 184.80 _ HCPL-0701-000E Anode; 1 
8-SOIC 500 ~ 5,000 18 3,750 516-1488-1-NDO 2.55 22.44 190.40 1190.00/M HCPL-0701-500E Cathode; 2 [J 
8-DIP(W) 200 ~ 4,500 18 5,000 516-1612-5-ND 3.75 33.17 256.80 = HCNW139-000E Cathodes 3 [] 
8-SMD 200 ~ 4,500 18 5,000 516-1613-5-ND 3.82 33.79 261.60 _ HCNW139-300E Anodes 4 1] 
8-SOIC 500 ~ 25,000 18 3,750 516-1638-5-ND 3.71 32.86 254.40 = HCPL-070A-000E 
7 8-DIP 500 ~ 25,000 18 5,000 516-1681-5-ND 7.56 66.96 518.40 = HCPL-4731-000E Fig. 8 noid 
8-SOIC 500 ~ 25,000 18 3,750 516-1643-5-ND 9.25 83.81 664.70 = HCPL-073A-000E Anode 2] 
8-SOIC 400 ~ 5,000 3.3 3,750 516-1644-5-ND 5.60 49.60 384.00 — HCPL-073L-000E Cathode 3 Ff 
8-DIP 300 ~ 2,600 7 5,000 516-1542-5-ND 3.68 32.55 252.00 — HCPL-2730-000E nce4q 
4 8-SOIC 300 ~ 2,600 7 3,750 516-1641-5-ND 5.22 46.19 357.60 _ HCPL-0730-000E 
8-DIP 400 ~ 5,000 18 5,000 516-1543-5-ND 3.85 34.10 264.00 = HCPL-2731-000E nc1q 
8-SOIC 400 ~ 5,000 18 3,750 516-1642-5-ND 5.81 51.46 398.40 = HCPL-0731-000E Anode 2 [ 
8-SOIC 400 ~ 5,000 18 3,750 516-1535-1-NDO 5.88 52.08 403.20 2520.00/M HCPL-0731-500E Cathode 3 Cf 
NC 4 
5 6-DIP 200 ~ 3,200 20 3,750 516-1596-5-ND 3.64 32.01 271.60 = 4N46-000E q 
Fig. 10 
High-Speed nei 
Anode 2 [} 
CTR Tape & Reel§ Cathode 3 1 
Range Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago eee 
Fig. PackageA (%) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. ne4 
9 8-DIP(W) 19 ~ 63 30 5,000 516-1037-5-ND 417 36.89 285.60 = HCNW4504. 
to | SMD | 44-290 30 3,750 516-1039-5-ND 3.56 31.35 266.00 — | HCPL-4506#300 Fig. iN 5,018 
node: 
8-SOIC 44~90 30 3,750 516-1040-5-ND 4.45 39.37 304.80 = HCPL-0466 i 
Cathode, 2 [f 
1 8-SOIC 15 ~50 30 3,750 516-1047-5-ND 7.46 66.03 511.20 — | HCPL-0534 Cathodes 3 T] 
RoHS Compliant Anodeg 4 Cf 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1630-5-ND 1.95 17.16 145.60 = HCPL-0500-000E Fig. 12 
8-DIP(W) 5 ~ 50 30 5,000 516-1610-5-ND 2.85 25.08 212.80 — HCNW135-000E noid 
8-DIP 19 ~ 50 15 3,750 516-1520-5-ND 1.80 15.30 130.50 = 6N136-000E Anode 2 Cf 
8-SMD 19 ~ 50 15 3,750 516-1598-5-ND 1.88 15.98 136.30 = 6N136-300E Cathode 3 Cf 
8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1529-1-NDO 2.25 19.80 168.00 1050.00/M HCPL-0501-500E ne4 0 
8-DIP(W) 15 ~ 50 30 5,000 516-1524-5-ND 3.00 26.40 224.00 = HCNW136-000E 
8 8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1628-5-ND 2.21 19.47 165.20 _— HCPL-0452-000E Fig. 13 d 
8-DIP 19 ~ 50 30 3,750 516-1678-5-ND 1.96 16.66 142.10 = HCPL-4502-000E NG 
8-DIP 19 ~ 50 30 3,750 516-1548-5-ND 2.81 24.75 210.00 _ HCPL-4503-000E Anode 2 1 
8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1528-5-ND 3.08 27.06 229.60 — | HCPL-0453-000E Cathode 3 
8-DIP(W) 15 ~ 50 30 5,000 516-1620-5-ND 3.75 33.17 256.80 = HCNW4503-000E ne4 
8-SMD(W) 15 ~ 50 30 5,000 516-1621-5-ND 3.82 33.79 261.60 = HCNW4503-300E 
8-DIP 26 ~ 65 30 3,750 516-1479-5-ND 3.15 27.72 235.20 _ HCPL-4504-000E Fig. 14 
9 8-SOIC 26 ~ 65 30 3,750 516-1629-5-ND 3.45 30.36 257.60 = HCPL-0454-000E Ne1 
8-SMD(W) 25 ~ 65 30 5,000 516-1622-5-ND 4.24 37.51 290.40 = HCNW4504-300E Anode 2 oy : 
Cathode 3 HS: 
8-DIP 44~90 30 3,750 516-1549-5-ND 3.49 30.69 260.40 = HCPL-4506-000E : 
10 | 8-DIP(W) | 44~90 30 5,000 516-1623-5-ND 4.27 37.82 292.80 — | HCNW4506-000E NC4Q) chia 
8-SMD(W) 44 ~ 90 30 5,000 516-1624-5-ND 4.34 38.44 297.60 = HCNW4506-300E 


+ 8MBd § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND  8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 0 Cut Tape A Tape and Reel 
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LVAGO  optocouplers 


TECHNOLOGIES 


High-Speed (Cont) 


i@Reel” 


CTR Tape & Reel§ 
Range Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. PackageA (%) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
8-DIP 7~50 30 5,000 516-1659-5-ND 3.15 27.72 235.20 = HCPL-2530-000E 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1631-5-ND 4.73 41.85 324.00 = HCPL-0530-000E 
8-DIP 19 ~ 50 30 5,000 516-1474-5-ND 3.30 29.04 246.40 = HCPL-2531-000E 
abl 8-SMD 19 ~ 50 30 5,000 516-1660-5-ND 3.38 29.70 252.00 = HCPL-2531-300E 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1484-1-NDO 4.97 44.02 340.80 2130.00/M HCPL-0531-500E 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1530-5-ND 4.90 43.40 336.00 = HCPL-0531-000E 
8-SOIC 15 ~ 50 3.6 3,750 516-1632-5-ND 5.32 47.12 364.80 = HCPL-053L-000E 
High Bandwidth Analog/Video 
CTR Bandwidth Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | Packagea % (Typ-) MHz (Typ.) Voltage | Voltage Part No. i 10 100 Part No. 
8 8-DIP(W) 52 9 30 5,000 516-1050-5-ND 4.24 37.51 290.40 HCNW4562 
8-SMD(W) 52 9 30 5,000 516-1051-5-ND 4.31 38.13 295.20 HCNW4562#300 
RoHS Compliant 
8 8-DIP 45 17 30 3,750 516-1679-5-ND 3.61 31.93 247.20 HCPL-4562-000E 
Logic Gate - 5MBd, 8MBd 
Common 
Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Avago 
Fig. | Packagea Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
12 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1054-5-ND 3.96 35.03 271.20 = — | HCPL-2200#300 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1055-2-NDA = = — | 1,500 1800.00/M | HCPL-0201#500 
13 8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1055-5-ND 4.13 36.58 283.20 = — | HCPL-0201 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1056-2-NDA = = — | 1,500 2070.00/M | HCPL-0211#500 
RoHS Compliant 
12 8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1647-5-ND 3.89 34.41 266.40 — — | HCPL-2200-000E 
8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1648-1-NDO 3.96 35.03 271.20 | 1,000 1695.00 | HCPL-2200-500E 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1483-1-NDO 4.20 37.20 288.00 | 1,500 1800.00/M | HCPL-0201-500E 
8-SOIC 1,000V/ps 20 3,750 516-1704-5-ND 4.13 36.58 283.20 = — | HCPL-0201-000E 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1625-5-ND 4.76 42.16 326.40 = — | HCPL-0211-000E 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1526-1-NDO 4.83 42.78 331.20 | 1,500 2070.00/M | HCPL-0211-500E 
13 8-DIP 1,000V/ps 20 3,750 516-1649-5- ND 3.78 33.48 259.20 = — | HCPL-2201-000E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1537-5-ND 4.27 37.82 292.80 = — | HCPL-2211-000E 
8-SOIC(W) 1,000V/us 20 3,750 516-1614-5-ND 4.52 39.99 309.60 = — | HCNW2201-000E 
8-DIP(W) 5,000V/ys 20 3,750 516-1615-5-ND 4.90 43.40 336.00 = — | HCNW2211-000E 
8-SMD(W) 5,000V/us 20 3,750 516-1616-5-ND 4.97 44.02 340.80 = — | HCNW2211-300E 
4 8-DIP 1,000V/s 20 3,750 516-1650-5-ND 3.78 33.48 259.20 = — | HCPL-2202-000E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1651-5-ND 4.27 37.82 292.80 = — | HCPL-2212-000E 
8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1582-5-ND 9.02 81.78 648.60 — — | HCPL-2231-000E 
15 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1652-5-ND 9.09 82.36 653.20 = — | HCPL-2231-300E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1473-5-ND 11.68 105.85 839.50 = — | HCPL-2232-000E 
8-SMD 5,000V/us 20 3,750 516-1653-5-ND 11.74 106.43 844.10 = — | HCPL-2232-300E 
8-SOIC 100V/ys 5 3,750 516-1626-5-NDt 8.22 74.53 591.10 = — | HCPL-0300-000E 
16 8-DIP 100V/ys 5 3,750 516-1538-5-NDt 7.00 62.00 480.00 = — | HCPL-2300-000E 
8-SMD 100V/ys 5 3,750 516-1654-5-NDft 7.07 62.62 484.80 = — | HCPL-2300-300E 
Logic Gate - 10MBd 
Common Tape & Reel§ 
Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | OE | Packagea& Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
Yes 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1075-2-NDA — = _ 1260.00/M HCPL-0601#500 
17 | Yes 8-SMD 10,000 V/us 5 3,750 516-1079-5-ND 2.89 25.41 215.60 = HCPL-2611#300 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1091-2-NDA = = = 2760.00/M HCPL-0631#500 
18 | No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1095-2-NDA — — = 3555.00/M HCPL-063A#500 
20 | No 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1099-5-ND 4.52 39.99 309.60 = HCPL-7611 
RoHS Compliant 
Yes 8-DIP N/A 5 3,750 516-1521-5-ND 1.88 16.50 140.00 = 6N137-000E 
Yes 8-SMD N/A 5 3,750 516-1599-5-ND 1.95 17.16 145.60 = 6N137-300E 
Yes 8-SOIC N/A 5 3,750 516-1485-1-NDO 2.70 23.76 201.60 1260.00/M HCPL-0600-500E 
Yes | 8-DIP(W) N/A 5 5,000 516-1611-5-ND 3.53 31.02 263.20 _ HCNW137-000E 
Yes 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1471-5-ND 2.63 23.10 196.00 = HCPL-0601-000E 
Yes 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1540-5-ND 2.51 22.11 187.60 = HCPL-2601-000E 
Yes 8-SMD 5,000 V/us 5 3,750 516-1661-5-ND 2.59 22.77 193.20 = HCPL-2601-300E 
17 | Yes 8-DIP 10,000 V/s 5 3,750 516-1663-5-ND 2.81 24.75 210.00 = HCPL-2611-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1634-5-ND 3.38 29.70 252.00 = HCPL-0611-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/s 5 3,750 516-1486-1-NDO 3.45 30.36 257.60 1610.00/M HCPL-0611-500E 
Yes | 8DIP(W) 5,000 V/us 5 5,000 516-1617-5-ND 3.89 34.41 266.40 = HCNW2601-000E 
Yes | 8-DIP(W) 10,000 V/us 5 5,000 516-1618-5-ND 4.20 37.20 288.00 _ HCNW2611-000E 
Yes | 8-SMD(W) 10,000 V/s 5 5,000 516-1619-5-ND 4.27 37.82 292.80 = HCNW2611-300E 
Yes 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1635-5-ND 3.61 31.93 247.20 = HCPL-061A-000E 
Yes 8-SOIC 1,000 V/us 5 3,750 516-1579-5-ND 3.85 34.10 264.00 = HCPL-061N-000E 
No 8-DIP N/A 5 3,750 516-1475-5-ND 4.38 38.75 300.00 = HCPL-2630-000E 
No 8-SMD N/A 5 3,750 516-1665-5-ND 4.45 39.37 304.80 — HCPL-2630-300E 
18 | No 8-SOIC N/A 5 3,750 516-1487-1-NDO 6.44 57.04 441.60 2760.00/M HCPL-0630-500E 
No 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1541-5-ND 4.73 41.85 324.00 = HCPL-2631-000E 
No 8-SMD 5,000 V/us 5 3,750 516-1666-5-ND 4.80 42.47 328.80 = HCPL-2631-300E 


+ 8MBd_§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


4 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) Cut Tape A Tape and Reel 
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TECHNOLOGIES Anode; 11 
Logic Gate - 10MBd (cont) Cathode, 20} 
Common Tape & Reel§ Cathodeg 3 
Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago Anodep 4 [} 
Fig. | OE | Package Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1580-1-NDO 6.44 57.04 441.60 2760.00/M HCPL-0631-500E 5 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1472-5-ND 6.37 56.42 436.80 = HCPL-0631-000E Fig: 27 
No 8-DIP 10,000 V/s 5 3,750 516-1680-5-ND 7.84 69.44 537.60 = HCPL-4661-000E Anode 10 
18 No 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1533-5-ND 9.60 87.00 690.00 _ HCPL-0661-000E 
No 8-DIP 1,000 V/us 5 3,750 516-1667-5-ND 6.83 60.45 468.00 — | HCPL-263A-000E Cathode 2] 
No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1531-5-ND 8.23 72.85 564.00 = HCPL-063A-000E 3q 
No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1669-5-ND 7.84 69.44 537.60 = HCPL-263N-000E 40 
No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1532-5-ND 9.92 89.90 713.00 = HCPL-063N-000E 
19 No 5-SOIC N/A 5 3,750 516-1692-5-ND 2.81 24.75 210.00 = HCPL-M600-000E Fig. 28 
No 5-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1554-5-ND 3.56 31.35 266.00 = HCPL-M611-000E Anode 1H 
node 
20 No 8-DIP 1,000 V/us 5 3,750 516-1687-5-ND 4.20 37.20 288.00 _— HCPL-7601-000E 
Cathode 2 [J 
Logic Gate - 15MBd 
Common Mode | Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. OE Package Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
17 Yes 8-DIP 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1101-5-ND 3.23 28.38 240.80 HCPL-260L Fig: 28) 
RoHS Compliant i | 
17 Yes 8-SOIC 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1633-5-ND 3.00 26.40 224.00 HCPL-O60L-000E Apedee 
18 No 8-DIP 15,000 V/us 33 3,750 516-1668-5-ND 5.60 49.60 384.00 | HCPL-263L-000E Cathode 3 [ 
No 8-SOIC 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1581-5-ND 7.00 62.00 480.00 HCPL-063L-000E 4 
21 No 8-SOIC 10,000 V/us 5 2,500 516-1602-5-ND 4.20 37.20 288.00 ACSL-6210-00RE 
22 No 16-SOIC. 10,000 V/us 5 2,500 516-1603-5-ND 8.40 74.40 576.00 ACSL-6400-00TE Fig. 30 
. Nc1q] 
Logic Gate - 20MBd Anoaest 
Common Mode Supply Isolated Digi-Key Pricing Avago Cathode 3 
Fig. OE PackageA Rejection Voltage Voltage Part No. fi 10 100 Part No. nc4q 
RoHS Compliant 
23 Yes 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1655-5-ND 7.42 65.72 508.80 | HCPL-2400-000E 
Yes 8-SMD 1,000 V/s 5 3,750 516-1656-5-ND 7.42 65.72 508.80 | HCPL-2400-300E 
24 No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1539-5-ND 15.36 139.20 1104.00 | HCPL-2430-000E 
No 8-SMD 1,000 V/s 5 3,750 516-1657-5-ND 15.42 139.78 1108.60 | HCPL-2430-300E 
High Speed CMOS 
Transfer Common Tape & Reel§ 
Rate Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 7 
Fig. | Package&| (Mb/s) Rejection | Voltage | Voltage Part No. i 10 100 1,500 Part No. U 
RoHS Compliant Anode 2[] 
Cathode 3] 
8-SOIC 50 10,000 V/s 5 3,750 516-1640-5-ND 8.06 73.08 579.60 — | HCPL-0723-000E | 
8-DIP 25 10,000 V/us 5 3,750 516-1550-5-ND 7.70 68.20 528.00 — | HCPL-7721-000E NC 4] 
8-SOIC 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1639-5-ND 8.05 71.30 552.00 — | HCPL-0721-000E 
8-DIP 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1689-5-ND 7.00 62.00 480.00 — | HCPL-7720-000E Fig. 33 
25 8-SOIC 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1534-5-ND 7.35 65.10 504.00 — | HCPL-0720-000E Nc 1 
Anode 2[} 
8-DIP 125 | 10,000V/jis| 5 3,750 516-1480-5-ND 6.30 55.80 432.00 — | HCPL-7710-000E Gaede 
8-SMD 12.5 10,000 V/s 5 3,750 516-1688-5-ND 6.37 56.42 436.80 — | HCPL-7710-300E Anode 611 L 
8-SOIC 12.5 | 10,000Vius| 5 3,750 516-1705-5-ND 6.65 58.90 456.00 — | HCPL-0710-000E Cathode 7H A 
8-SOIC 12.5 10,000 V/s 5 3,750 516-1489-1-NDO 6.72 59.52 460.80 2880.00/M | HCPL-0710-500E Nes] ] 
26 8-SOIC 15 10,000 V/s 5 3,750 516-1536-5-ND 8.96 81.20 644.00 — | HCPL-0738-000E 
. Fig. 34 
Integrated Driver Noa 
Input Output Supply |Isolated| Delay Digi-Key Pricing Avago Anode 2 [] = 
Fig. | PackageA Current Current Voltage |Voltage| Time Part No. 1 10 100 Part No. Cathode 3 L - 
20 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1123-5-ND 4.73 41.85 324.00 HCPL-J312 Anode 6 q L 
8-DIP 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50ys 516-1125-5-ND 3.78 33.48 259.20 HCPL-3150 Cee ; cP an 
RoHS Compliant ~L Shield 
27 8-DIP 8mA 0.6A 13 5,000 | 5.00us 516-1670-5-ND 3.19 28.05 238.00 HCPL-3000-000E 
28 8-DIP 12mA 0.1A 35 5,000 | 2.00yus 516-1671-5-ND 3.85 34.10 264.00 HCPL-3100-000E 
29 8-DIP 8mA 0.1A 35 5,000 | 0.50yus 516-1672-5-ND 4.20 37.20 288.00 HCPL-3101-000E 
8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1476-5-ND 3.68 32.34 274.40 HCPL-3120-000E 
30 8-SMD 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1544-5-ND 3.50 31.00 240.00 HCPL-3120-300E 
31 8-DIP(W) 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1470-5-ND 5.43 48.05 372.00 HCNW3120-000E 
8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50yus 516-1584-1-NDO 3.85 34.10 264.00 HCPL-3150-500E 
20 8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50yus 516-1584-2-NDA 1650.00/1,000 HCPL-3150-500E 
8-DIP 10mA 2.0A 20 3,750 | 0.20us 516-1674-5-ND 4.38 38.75 300.00 HCPL-3180-000E 
8-SMD 10mA 2.0A 20 3,750 | 0.20us 516-1675-5-ND 4.45 39.37 304.80 HCPL-3180-300E 
32 8-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70us 516-1527-5-ND 2.81 24.75 210.00 HCPL-0314-000E 
33 8-DIP 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70us 516-1583-5-ND 2.70 23.76 201.60 HCPL-3140-000E 
16-SOIC. 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50yus 516-1673-5-ND 8.33 73.78 571.20 HCPL-315J-000E 
34 16-SOIC. 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70us 516-1477-5-ND 4.20 37.20 288.00 HCPL-314J-000E 
_— 16-SOIC. 1pA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1478-5-ND 8.09 71.61 554.40 HCPL-316J-000E 
+ 8MBd_ § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND  8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 0 Cut Tape A Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TECHNOLOGIES 


'pp1__!pp2 
. > 
AC/DC Logic Interface Yop 1074: [8 Vpp2 
VIN+ 2C4-) ) & S17 Vout 
Hysteresis Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago Vin- 3G s O16 Veer 
Fig. | PackageA Typ. Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. : 
9. ig) (Typ.) ig) ig) not 4c} 41, fs Gnp2 
35 8-SMD 0.6mA 40us 18 3,750 516-1134-5-ND 7.84 69.44 537.60 HCPL-3760#300 
RoHS Compliant 
8-SOIC 1.2mA 40us 18 3,750 516-1627-ND 5.01 44.33 343.20 HCPL-0370-000E 
95 8-DIP 1.2mA 40us 18 3,750 516-1545-5-ND 4.97 44.02 340.80 HCPL-3700-000E 
8-SMD 1.2mA 40us 18 3,750 516-1676-5-ND 5.04 44.64 345.60 HCPL-3700-300E 
8-DIP 0.6mA 40us 18 3,750 516-1677-5-ND 7.77 68.82 532.80 HCPL-3760-000E 
High Linearity Analog 
Current 
Transfer Reverse Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. PackageaA Ratio (%) Voltage Voltage Part No. i 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
8-DIP(W) 0.25 ~ 0.75 -15 5,000 516-1522-5-ND 4.66 41.23 319.20 | HCNR200-000E 
8-DIP(W) 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1523-5-ND 6.20 54.87 424.80 | HCNR201-000E 
36 
8-SMD 0.25 ~ 0.75 “15 5,000 516-1608-5-ND 4.73 41.85 324.00 | HCNR200-300E 
8-SMD 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1609-5-ND 6.27 55.49 429.60 | HCNR201-300E —: 
me : 
a : re yy 
Miniature Analog Isolation Amplifiers 
shield 
Gain Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago = 
Fig. PackageA Tol. + Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
37 8-SMD 5% 9.90us 6 3,750 516-1138-5-ND 6.02 53.32 412.80 HCPL-7520-300 
RoHS Compliant 
8-DIP 3% 9.90us 6 3,750 516-1682-5-ND 6.48 57.35 444.00 HCPL-7510-000E B 
o 
8-SMD 3% 9.90us 6 3,750 516-1683-5-ND 6.55 57.97 448.80 HCPL-7510-300E 
8-DIP 5% 9.90us 6 3,750 516-1684-5-ND 5.95 52.70 408.00 HCPL-7520-000E 
8-DIP 3% 9.90us 5 3,750 516-1481-5-ND 12.00 108.75 862.50 HCPL-7800-000E = 
37 8-SMD 3% 9.90us 5 3,750 516-1551-5-ND 12.06 109.33 867.10 HCPL-7800-300E x 
8-DIP 1% 9.90us 5 3,750 516-1552-5-ND 15.62 141.52 1122.40 HCPL-7800A-000E § 
6 
8-SMD 1% 9.90us 5 3,750 516-1553-5-ND 15.68 142.10 1127.00 HCPL-7800A-300E 
8-DIP 5% 9.90us 5 3,750 516-1482-5-ND 7.70 68.20 528.00 HCPL-7840-000E 
8-SMD 5% 9.90us 5 3,750 516-1690-5-ND 7.77 68.82 532.80 HCPL-7840-300E 
= 16-SOIC 5% 20.00ys 5 3,750 516-1691-5-ND 9.50 86.13 683.10 | HCPL-788J-000E b tone 
2 
. . 1114 OUT, 
Line Receivers H1a0uT, 
1] 12 OUT3 
Delay Output Supply Isolated Pricing Avago 1111 OUT4 
Fig. Package Time Current Voltage Voltage 1 10 100 Part No. F110 NC 
119 GNDp 
RoHS Compliant 
8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1662-5-ND 8.13 73.66 584.20 | HCPL-2602-000E 
38 
8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1664-5-ND 12.80 116.00 920.00 | HCPL-2612-000E 
5 * 1116 Vpp2 
20mA Loop Transmitters/Receivers bis en 
5 [14 OUT; 
Supply Delay Isolated Digi-Key Pricing Avago a [113 OUT2 
Fig. Package Voltage Time Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 5 ae aoe 
& 11 INq 
RoHS Compliant [110 NC 
[119 GNDp 
39 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ps 3,750 516-1546-5-ND 8.29 75.11 595.70 HCPL-4100-000E 
40 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ps 3,750 516-1547-5-ND 8.29 75.11 595.70 HCPL-4200-000E 
Digital Isolators cove 
FACE [vention 
Transfer INTER- 
No. of Rate Supply Digi-Key Pricing Avago cu | ASE 
Fig. PackageA Circuits (Bits, Bytes) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. am 
41 8-SOIC 1 100Mb/s 3~5.5 516-1150-5-ND 5.95 52.70 408.00 |HCPL-0900 
42 8-SOIC 2 100Mb/s 3~5.5 516-1151-5-ND 8.00 72.50 575.00 |HCPL-0930 
43 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~5.5 516-1152-5-ND 11.52 104.40 828.00 |HCPL-090J 
Isolation 
44 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~5.5 516-1153-5-ND 11.52 104.40 828.00 |HCPL-092J Boundary 
T 
\ 
RoHS Compliant 1) 
ict |u| 
45 16-SOIC = = 4.5~55 516-1645-ND 6.34 56.11 434.40 | HCPL-0872-000E [sjoecone| 
1 
46 8-DIP — — 4.5~55 516-1685-ND 10.98 99.47 788.90 |HCPL-7560-000E L 


+ 8MBd _ § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND  8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 0 Cut Tape A Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2461 


SHARP. 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


OPIC™ Photointerrupter 


foliage regulator 


pod ta 
—s 


Detector Sensing Tube 
vec Ice Distance | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max.| (mA) Max.| (mm) Type _|Part No. 1 10 100} Part No. 
1 5.5 16.5 5.0 Connector |425-1771-5-ND§ 2.19 1.83 1.46) GP1A073LCS 
2 55 20.0 50.0 | Connector |425-2565-ND 1.85 1.48 1.23) GP1A75E3J00F 
3 §.25 30.0 |2.0 ~ 22.0] Connector |425-2529-ND 4.68 3.85 3.12) GP2A240LCSOF 
4 17.0 50.0 5.0 PCB 425-1952-5-ND 1.55 1.24 1.03 | GP1A58HRJOOF 
§ Inverted 


Reflective Photointerrupter 


NKK Contactless Tilt Switch 


Dim. in Inches (mm) 


(10.0) 


346 
(8) 


201 
6.1) 9.05(1.3) 
2 Cathode , 


a 3 Collector 
ae 2 Cathode | 
: .201 
eop | + $e 
3 Collector 4 Emitter 
|. 469 | 4 


11.9)"" \..05(1.3) 


+ -olAnode_¥ 429 
a 


(3.1) 


DSB SERIES: Photointerrupter, rather than contacts, ensures high reliability. Sealed construction for pro- 
tection from environmental elements, including hydrogen sulfide, sulfur dioxide, and nitrogen hydroxide. 
Terminals are made of ammonia resistent materials. The switch is triggered when tilted beyond 30° in any 
direction. 

Specifications: * Mechanical and Electrical Life: 150,000 Operations Minimum » Forward Current: 20mA 
¢ Forward Voltage: 1.3V * Operating Temperature: -25°C ~ 80°C 

Note: Prevent exposure to magnetic fields. Do not install switch near vibration source. 


DSA SERIES: ¢ Environmentally friendly, contains no mercury * High contact reliability due to sealed body 
* The switch is triggered when tilted beyond +10° of the horizontal 

Specifications: ¢ Resistive Load: 0.1A@12VDC * Mechanical Life: 100,000 operations minimum ¢ Operating 
Temperature: -10°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | Tilt Switch, Straight 360-2187-ND 6.19 4.12 3.69 | DSBA1P 
2 | Tilt Switch, Right Angle 360-2188-ND 6.19 4.12 3.69 | DSBA1H 
3 | Tilt Switch, SPST, On/Off 360-2291-ND 780 5.19 4.65 | DSAO1 
4 | PCB Adaptor for DSA01 360-2292-ND 1.64 1.09 .98 | ATO94 
Detector Sensing |Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max.| (us) Typ.| (mm) | Type |Part No. 100 | Part No. TOSHIBA 
35 20 20/20 | 0.6 ~0.8| SMD [425-1094-1-ND¢ 1.11 .93—.74 |aP2S27T Leading Innovation >>> 
a8 0 100 07 | sup [425°25091-NDT® 7.20 1.00 80 |GP2S27T2J00F 
1 ; 425-2569-2-ND$ 520.00/1,000 _ |aP2s27T2J00F H H Digi® 7 ® 
ae 0 ‘an 07 | sup [425°2570-1-NDT® 1.17 98-78 |GP2S27T3J00F Ilumination Sensors Digi Reel 
: 425-2570-2-ND$@ 507.00/1,000 GP2S27T3J00F SMD Photo-ICs for illuminance sensor which consist of one chip integrated photo-diode and amplifier circuit 
2 35 20 20/30 6 PCB |425-1095-5-ND® 1.28 1.02 —_.85 |GP2S28 Features: * Small SMD package »* Suitable for lead-free soldering and reflow soldering » Low supply 
425-1097-1-ND¢® 51 43 ~—~«34 |@P2S60 voltage: VCC = 2.7V to 5.5V Dini ia mi 
4 35 20 20/20 1 | SMD | 425-1097-2-ND$@ 476.00/2,000  |GP2S60 
425-2670-1-NDt® 54 45 36 |GP2S60B 
35 20 20/20 | 0.7 | SMD | 495.9670-2-NDL® 504.00/2,000  |GP2S60B 
425-1913-1-ND¢® 1.17.98 _.78 |GP2S700HCP a 
4 35 20 20/20 | 1.2 ~ 5.5) SMD | 495-1913-2-ND¢@ 507.00/1,000  |GP2S700HCP 0.15 '0.70 
425-2567-5-ND® 90 75  .60 |GP2S24BJ000F ag 0 tOMai 
Pale 20 100 | 0.7 | PCB) y95-9568-5-ND@ 90 75 _.60 |GP2S24CJOOOF ‘ 
425-2681-5-ND@ 84.70 56 |GP2S24BCJ00F 
35 20 20/20 | 0.7 | PCB /455-9050-5-ND@ 84 70-56 |@P2824J0000F 
@ RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 
Photointerrupter 
Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Pricing Pricing* Toshiba 
Fig Sensitivity Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
4 52uA TPS851CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS851 
2 40HA TPS852CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS852 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Mating Connector, 
Detector Sensing |Term- Tube . 
Vceo IC | Rise/Fall| Distance | inal | Digi-Key Price Each | Sharp Contact and Crimp Tool 
Fig.| (V) Max. |(mA) Max. | (us) Typ. | (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
35 20 35/35 | 1.6 | PCB | 425-1978-5-ND® 1.23 1.03 .82 | GP1S95J0000F Digi-K Prici Tape & Reel | JST 
35 20 | 35/35 | 16 | PCB | 425-1062-5-ND 123 103 (82 @Pis95 Deserition Pane 10 100” 500 | Pricing® | Part No. 
1) 35 20 50/50 | 3.0 | PCB | 425-1040-5-ND 56 39 .28 | GP1S094HCZ : 
35 20 50/50 | 3.0 | PCB | 425-1964-5-ND@ 56 39.28] GP1SO94HCZOF 3-Pos., 2.5mm, Disconnectable | acs 4400.nDe@ 69 578 23.12 — | H3P-SHF-AA 
35 20 | 150/150) 14 | PCB | 425-2509-5-ND@* 56 39 .28| GP1S19GHCZOF Crimp Style NH Connector 
35 20 | 150/150 | 1.1 | SMT | 425-2510-5-ND@* 68.47.34 | GP1S196HCZSF Tin-Plated Phosphor Bronze 
2135 20 3/4 3.0 _| PCB | 425-1970-5-ND@ 1.05.88 .70| GP1S51VJO00F Crimp Contact, 22-28awG © | 490-1121-1-ND@® = =— 3.56 14.28 | 106.78/5,000 | SHF-001T-0.885 
3 35 20 3/4 3.0 _| PCB | 425-1055-5-ND 81 68 54 | GP1S563 Crimp Tool with Die for 
4[ 10 20 22 5.0 | PCB | 425-2680-5-ND@ 1.00 _.69 .50 | GP1S525VJO0F 22-28AWG Contacts ceesribeziiy 440.15/1 = i WGsl22 
@ ROHS Compliant —* Low profile @ ROHS Compliant — * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP Photodiodes 


“OFTHE AMERICAS Dim in mm Short | Dark 
™ Circuit | Current Peak |Rise/ 
1 Vr | Current Id Sensitivity | Fall | Beam Cut Tape 
OPIC Light Detectors Max. Is Max. |Wavelength| Typ. | Angle | Digi-Key Price Each =| Sharp 
Fig.| (V) | (WA) Typ.| (nA) | (nm) Typ. | (ns) |(2x Theta)| Part No. a 10 100 | Part No. 
20; 09 | 10 820 | 10 | 40 [42-1027-1-ND@ = 36 30-24 | pn soomcomP 
425-1027-2-ND@$ 336.00/2,000 
+ |20| o6 | to 350 | 10 | 40 |4251028-1-ND@S = 36-80-24 | ons oomromP 
ge 425-1028-2-ND@$§ 336.00/2,000 
20; 06 | 10 350 | 10 | 40 [4252672-1-ND@ = 36 30 24 a oonromPt 
Ae 425-2672-2-ND@$ 252.00/1,500 
Po ta7 P 4} 30] 92 2.0 940 5 — | 425-1030-5-NDt = 1.11. 93.74. |PD3122F 
Voltage Regulator Sync. Detector Circuit RoHS Compliant +Tapeand Reel +t Tube § Visible Light cut-off resin, black 
Comparator ou 
Pa |’ oemadulator sia = 
| circui 
ine 24 Blue Sensitive Photodiodes 
Oscillator 03 
Features: 
¢ Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye »* Compact 
Rise/ Peak flat package * Low dark current « Infrared light cut-off type 
Output Fall Beam Wave- Applications: 
Vcc | Current | Typ. Angle length | Digi-Key Price Each Sharp AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system for 
(V) (mA) (us) | (2x Theta) | (nm) Typ. |Part No. 1 10 100 | Part No. cameras * Stroboscopes * Precise optical instruments 
Fig. 1 - 
05-16 | 50 [400/400] 110 940 [425-2069-5-ND§ 2.72 2.24 1.82 |IS471FE StortiChr Daria May beaka everse , 
= Current | Current | Sensitivity | Voltage Active 
Fig. 2 Is Typ. | Id Typ. | Wavelength Ve Area Digi-Key Price Each Sharp 
: 150/150 425-2650-1-NDt 1.05 88 70 (uA) (A) | Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0.3~7.0; 1 ae 110 585 | 495-0650-2-ND+ 980.00/2,000 | GA1A1S201WP 
Stale) 0.16 3x1012 560 10 1.55 425-2429-5-ND 1.95 1.56 1.29 | BS120E0F 
+ Cuttape +Tapeand Reel § Visible light cut-off resin, black 
IR Emitters, Phototransistors and IST Mating Connector, Contact 
Photodiodes and Crimp Tool 
Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Pricing$ JST 
Description Part No. 10 100 500 13,000 Part No. 
6-Pos., 1.5mm, Disconnectable 455-1129-ND 84 6.98 27.91 ZHR-6 
Crimp Style ZH Connector 95-1129-ND® ; i 7. a . 
Tin-Plated Phosphor Bronze 
Crimp Contact, 26-28AWG 455-1130-1-ND@t — 1.42 5.68 98.21/M | SZH-002T-P0.5 
Crimp Tool with Die for 
26-28AWG Contacts 455-1131-ND 440.15/1 — | WC-491 


@ RoHS Compliant + CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SHARP. 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


IR Emitters 4 P 
Distance Measuring Sensors 


Forward |Forward| Optical Peak 
Voltage | Current} Power Beam | Wave- Cut Tape 
Typ. Max. Output Angle | length | Digi-Key Price Each |Sharp 
Fig.| (V) (mA) |(mW) Max. |(2x Theta) |(nm) Typ.| Part No. 1 10 100 |Part No. 
425-1022-1-ND 36 30 24 
30 a 940 | 425-1022-2-ND# 336.00/2,000 |SL10OMNOMP 
425-2706-1-ND 48 33.24 
3.0 10 940 GL100MNOMP1 
a lleaik || ap 425-2706-2-ND+ 252.00/1,500 
425-1023-1-ND 54.45 36 
6.0 20 | 940 | 495-1023-2-NDE 504.00/2,000 |S 1CoMNIMP Distance | Diff. of | Output 
im =o Vec | Measuring | Output | Current 
6.0 20 940 oe ie a GLIOOMNIMP1 Typ.) Range | Voltage ICC | Output | Digi-Key Price Each Sharp 
i abrir Fig.| (V) | (cm) Typ. | (V) Typ. | (mA) Typ.| Type | Part No. 1 25 50 |Part No. 
+ laneend Ree 40 _ 28 425-1810-ND 8.03 6.42 5.33 |GP2V0D340K 
Phototransistors 15 5 = 10.5 | Digital | 425-2615-5-ND 3.25 2.60 2.28 |@P2voD805Z0F 
Scar 10 = 10.5 425-2616-5-ND 3.25 2.60 2.28 |GP2¥0D810Z0F 
Vceo Sensitivity |Rise/Fall| Beam 7 10 = 35 [Digital | 425-2657-ND 8.03 6.42 _ 5.62 |GP2Y0D310K 
Max.| IC |Wavelength| Typ. Angle | Digi-Key Price Each Sharp e y ii 
riy.| (¥) [ena | (nm Tyo | (te) ltexthetay | PartNo Aiea gantona poate 4-30 | 16 30 425-2498-ND 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A001KOF 
zo | eso | aoocoo] an [4252865-NDeHD 4285 28lorsoomeaner| P| | | aoesoo | 2 | a0 aoeasoon Papa eal 
425-2665-2-ND@40 294.00/1,500 - : : : : 
See below for JST Mating Connector 
20 | 900 | 5.0/0) 15  |425-2648-1-NDet 363024 Jor ooMcomPt 
425-2648-2-ND@+ 252.00/1,500 
1} 35 | 20| 900 | 5.06.0) 30  |420-1005-1-NDet 36 30-24 /pr+ooMcoMP Mating Connector, Contact 
425-1005-2-ND@+ 336.00/2,000 a 
v0 | 910 | 00 | 39 | 425"1006-1-NDeta 36 30 .24| a7 sonaroMP and Crimp Tool 
425-1006-2-ND@+ 336.00/2,000 
Tape and Reel 
20 | 910 | 5.0/6.0) 30 | 425-1007-1-NDeta 3630 24) ors oomFomPt oe Digi-Key Pricing Pricing | JST 
425-1007-2-ND@+ 252.00/1,500 Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
> | 35 | 22) 860 | 3.085 | 70 |425-2978-5-ND@a 56 39 .28|PT4800FEQOOF One uneaaaae 455-1126-ND@ 47 3.89 15.56 — | PHRS 
20 | 800 | 3.0/3.5 | 20 | 425-2379-5-NDe 36 30.24 |PT480E00000F 54° S0AWiG, TaAPatad PHOSptior 
3 | 35 | 20) 860 | 3.035 | 26 | 425-2380-5-ND@A 52 36 .26 |PT480FEQOOOF Bronze Crimp Contact ASS-1127-1-NDOE — 2.22 8.88} 13.32/M | SPH-002T-PO.5S 
50 | 800 8070 | 26 | 425-1013-5-ND§ 52 36 26 |PT481 Crimp Tool wth Die tor [ESE RER A aagaeht — | we-24o 
RoHS Compliant +CutTape +Tapeand Reel § Transparent blue resin Ontacts: 


A Visible Light cut-off resin, black Darlington 


@ RoHS Compliant +CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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—__  I!nterrupter Modules and Detectors 


SEMICONDUCTOR® 


Semiconductor Interrupter Modules 


Ic (on) Test Slot Lead 
Output (mA) Conditions Width | Spacing | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. IfNce (mm) | (mm) Part No. 1 10 100 500 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVA11134-ND 1.14 95 76 54 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A1-ND 1.05 88 70 AQ 
1 B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A2-ND 1.05 88 70 AQ 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A3-ND 1.05 88 70 AQ 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H22B1-ND 90 75 60 42 
2 C Transistor 0.5 20mA @ 5V 3.81 7.62 QVE11233-ND 1.17 98 78 55 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A1-ND 1.05 88 70 AQ 
3 B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A2-ND 1.05 88 70 AQ 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.05 88 70 AQ 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H21B1-ND 90 75 60 42 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vcc Current (mA) | (ns) Part No. i] 10 100 500 
K T.P. BUFF | 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LTB-ND®@ 117 98 78 55 
4 L T.P. INV 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LTI-ND® 1.17 98 78 55 
M 0.C. BUFF | 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LOB-ND 1.23 1.03 82 58 
N O.C.INV | 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LOI-ND® 1.17 98 78 55 
K T.P. BUFF | 4.5 ~ 16.0 50 70 H22LTB-ND® 1.29 1.08 86 61 
5 L T.P. INV 4.5 ~ 16.0 50 70 H22LTI-ND 1.11 93 74 52 
M 0.C. BUFF | 4.5~ 16.0 50 70 H22LOB-ND® 1.11 93 74 52 
N O.C.INV | 4.5 ~ 16.0 50 70 H22L0I-ND® 1.11 93 74 52 
@ RoHS Compliant 
Semiconductor Infrared Photo Detectors 
Min. Reception Peak 
BVCEO | Ic @ 5Vce| Rise/Fall| Angle |Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig. |Circuit} (V) (mA) (nsec) z Sensitivity | Part No. il 10 100 500 
F 45 6 8/7 = 880 BPW36-ND 1.50 1.20 90 81 
F 45 6 8/7 _ 880 L14G1-ND@ 1.45 1.16 87 719 
F 45 3 8/7 = 880 L14G2-ND@ 1.50 1.20 90 81 
F 45 12 8/7 = 880 L14G3-ND@ 1.50 1.20 90 81 
6 F 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND® 1.65 1.32 99 90 
F 30 8 14/16 12 880 L14P2-ND@ 1.65 1.32 99 90 
E 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND@ 1.50 1.20 90 81 
E 25 3 300/250 8 880 L14F1-ND® 1.50 1.20 90 81 
E 25 1 300/250 8 880 L14F2-ND® 1.50 1.20 90 81 
F 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 1.50 1.20 90 81 
7 F 50 0.5 5/5 60 880 L14C2-ND 1.50 1.20 90 81 
F 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND@ 1.50 1.20 90 81 
F 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 1.50 1.20 90 81 
dD | 30 1 5/5 8 880 QSC112-ND 37 29 24 2 
8 D 30 2 5/5 8 880 QSC113-ND® .37 .29 21 2 
D 30 4 5/5 8 880 QSC114-ND® 37 .29 21 12 
D 30 1.6 77 12 880 QSD122-ND® 43 35 .24 14 
9 D 30 3.2 7/7 12 880 QSD123-ND® 43 35 .24 14 
D 30 7.5 7/7 12 880 QSD124-ND@ 43 35 .24 14 
40 D 30 1.2 8/8 12 880 QSD722-ND® 42 35 24 14 
D 30 3 8/8 12 880 QSD723-ND® 42 35 .24 14 
D 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND@ AG 38 26 5 
D 30 1.28 8/8 8 880 QSE114-ND@ AG 38 26 5 
11 D 30 0.4 8/8 25 880 QSE122-ND® AB 37 28 16 
D 30 0.2 8/8 25 880 QSE213C-ND® AQ 40 27 16 
D 30 1.0 8/8 25 880 QSE214C-ND@ AQ 40 27 16 
@ RoHS Compliant 
Logic Detectors 
Peak 
Output Isink | Isource | Rise/Fall | Reception | Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig.| Circuit} Type VCC | (mA) | (mA) (ns) Angle + | Sensitivity | Part No. il 10 100 500 
G | T.P. BUFF} 45~16} 50 10 70 25 880 QSE156-ND 64 48 36 .23 
2 | T.P.INV. | 4.5~16 | 50 10 70 25 880 QSE157-ND 64 48 36 23 
H | 0.C. BUFF} 4.5~16} 50 = 100 25 880 QSE158-ND 62 AT 35 22 
J 0.C. INV. | 4.5~16]) 50 _ 100 25 880 QSE159-ND 62 AT 35 22 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Iles 


IR Emitter 


12.70 


Absolute Maximum Ratings at Ty = 25°C, \ = 940nm 


Forward Voltage If Radiant Intensity Beam Peak Length Digi-Key Price Each Avago 
Fig. (V@mA) (mA) m/W/sr Angle (nm) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 1.15@20 100 4@20mA 50° 940 516 -1260-ND 1.52 1.30 1.11 HEMT-3301 
Surface Mount Proximity Sensor 
Forward If Supply Voltage | Photo Current Dark Current Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. Voltage (Maximum) (Maximum) (Typical) (Maximum) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
2 1.5V 50mA 1.3V -AmA 10nA 516-1555-1-ND 2.74 2.41 2.05 516-1555-2-ND 1168.00/M HSDL-9100-021 
Ambient Light Sensors 
Supply Voltage Light Current Rise Time Fall Time Peak Wavelength | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. Range Ratio (Typical) (ms) (ms) Sensitivity (nm) Part No. 1 10 100 Part No. , Part No. 
3 2.4~5.5 1.2 0.95 0.8 620 516-1714-1-ND 1.04 89 76 516-1714-2-ND 455.00/M APDS-9002-021 
4 2.4~5.5 1.2 0.95 0.8 620 516-1715-1-ND 1.20 1.02 87 516-1715-2-ND 525.00/M APDS-9003-020 
5 2.4~5.5 1.2 0.95 0.8 620 516-1716-1-ND 1.24 1.06 90 516-1716-2-ND 542.50/M APDS-9004-020 
6 1.8 ~5.5 11 5 5 500 516-1717-1-ND 1.28 1.09 93 516-1717-2-ND 560.00/M APDS-9005-020 
7 2.4 ~5.5 11 5 5 500 516-1718-1-ND 1.44 1.23 1.05 516-1718-2-ND 630.00/M APDS-9006-020 
8 2~3.6 1.2 0.2 0.2 560 516-1719-1-ND 1.00 85 23 516-1719-2-ND 437.50/M APDS-9007-020 
Reflective Sensors 
Forward Voltage If Dark Current Rise / Fall Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. (Maximum) (Maximum) (Maximum) | (ms) (Typical) | Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 800 Part No. 
9 1.6 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1720-1-ND 1.16 99 85 516-1720-2-ND 510.40 APDS-9101-L21 
10 1.6 50mA 100nA _ -35°C ~ 65°C 516-1721-ND 1.16 99 85 = _ APDS-9102-L22 
am 1.6 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1722-ND 1.18 1.01 86 = = APDS-9103-L22 
12 1.6 60mA 100nA _- -25°C ~ 85°C 516-1723-ND 1.16 99 85 = - APDS-9104-L22 


Infrared Emitting Diodes, Photodetectors and Photodiodes 


Features of Infrared Emitting Diodes: * Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges * Low cost plastic 
end looking package * Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 


Infrared Emitting Diodes 


Digi@Reel” 


Features of Photodetectors and Photodiodes: * Lensed for high sensitivity * Low cost plastic package as Peak T&Rt 
Dim. in mm | | View |Length| Digi-Key Pricing Pricing | Lite-On 
Fig. 2 Fig.| Vt (ma) | Angle | (nm) | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
a 1 1.2 60 20° 940 | 160-1028-ND 24 2.00 16.00 — | LTE-4206 
O8s 0 1.2 50 20° 940 | 160-1029-ND 24 2.00 16.00 — | LTE-4208 
Flat Denotes = 2 | 1.2 | 100 | 40° | 940 | 160-1061-ND 24» 2.00 -—16.00 — | LTE-5208A 
Cathode 1.3 100 35° 940 | 160-1062-ND 30 2.50 20.00 — | LTE-5228A 
| 3 12 50 40° 940 | 160-1063-ND 24 2.00 16.00 — | LTE-302 
y ees 1.50 | 100 30° 875 | 516-1261-ND 75 6.25 50.00 — | HSDL-4220 
Gao 2.54 2sail 4 | 1.50 | 100 1? 875 | 516-1262-ND 15 6.25 50.00 — | HSDL-4230 
Flat denotes Geiisster fei 1.40 | 100 | 52° | 870 | 516-1706-ND 39 3.25 26.00 — | HSDL-4261 
Cathode 160-1031-ND) 5 | 150 | 100 | 24° | 875 | 516-1263-ND 75 625 50.00 — | HSDL-4420 
1.50 | 100 24° 875 | 516-1265-1-ND 69 5.75 46.00 | 322.00/M | HSDL-4420#031 
Matching Photodetectors 
UO 4 On-State | Rise/Fall Digi-Key Pricing Lite-On 
Raaant Fig. | Vce Vec 1 (ma) (us) Part No. u 10 100 Part No. 
sensitive aie 1 30 5 2: 5 160-1030-ND 15 1:25: 10.00 | LTR-4206E 
2 30 5 2 5 160-1031-ND 23 1.88 15.00 | LTR-3208E 
3 30 5 1 5 160-1065-ND .23 1.88 15.00 | LTR-301 
if 
IR Detectors 
Output|}Dark| Peak | Forward T&Rt 
Cur. | Cur. |Sensitivity) Voltage | View | Digi-Key Pricing Pricing | Lite-On 
Photodiodes Fig.| (WA) |(nA)| (nm) — |(Typical)| Angle | Part No. 10 100 1,500 | Part No. 
6 | 16 1 875 0.8V_ | 110° | 516-1266-ND 51 4.25 34.00 — | HSDL-5400 
Digi-Key Pricing Lite-On 5 | 6.0 1 875 0.8V | 28° | 516-1267-ND 51 4.25 34.00 — | HSDL-5420 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 7{ 60 | 1 | 875 | O8V | 28° [516-1268-1-ND 54 450  36.00| 252.00/M | HSDL-54207031 
8 Black Plastic Diode 160-1032-ND AT 3.88 31.00 LTR-516AD t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C, \ = 940nm 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2465 


OMRON. 
Amplified Mini Optical 
Sensors with Pin Point Beam 


* Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects 
(1-2mm diameter) 
* Use both indoors or outdoors for detecting where small body size is desired 


¢ Perfect for security, conveyor detection as well as emergency stop detection 
and limit control and more 


* Sensor not affected by ambient light 
¢ Comes standard with 2 meter molded cords attached 
* Terminal Type: 2m Cable 


Sensing Mounting | Distance (Max.) Digi-Key Price Each Omron 
Method Type/Features | Inches (M/mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Side/Light-On | 39.37 (1M) OR591-ND 127.96 115.17 108.77 | E3T-ST11 
Through-Beam 
Side/Dark-On | 39.37 (1M) OR592-ND 127.96 115.17 108.77 | E3T-ST12 
Light-On 59 (15mm) Z1104-ND 7948 73.60 63.79 | E3T-SL11 
Convergent Beam 
Dark-On 59 (15mm) Z1105-ND 79.48 73.60 63.79 | E3T-SL12 
Optional Flat Reflector for distances of 10-100 mm Z2429-ND® 7.86 7.28 6.31 | E39-R37 


@ RoHS Compliant 


Amplified Optical Sensors 


\N 


_ 39" _ 
(7 Meter) 


Receiver 
JOyIWSUEL | 


\N 


Sensor Side View 


1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 


* One meter sensing distance 
* Supply voltage of 5 ~ 24 VDC for easy interface with TTL circuits, relays and programmable controllers 


* IP60 sealability rating. Comes with (2) - 2m cables with connectors 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on OR544-ND 127.21 EE-SPW311 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on OR545-ND 127.21 EE-SPW411 


Long Distance Amplified 
Optical Sensors 


Fig. 1 — Horizontal Fig. 2 — Vertical 


These general purpose optical sensors are small DC Sensors (10 ~ 30VDC Input) available in both a 
transmitter-receiver pair or a reflected beam type with sensing distances of 23 feet (7 meters). 


Ideal for conveyor systems and doorway sensing with direct interface to PLC’s. 
Meets NEMA 4X, 6 and IP67 standards. 

Through-beam sensors include separate transmitter and receiver. 

Reflective sensors include transceiver and E39-R1 reflector. 

Horizontal mount sensors include mounting bracket. 

All sensors include mounting hardware. 


Amplified Optical Sensors 


EE-SPX74/84 series of optical sensors feature a snap in connector which provides excellent shock and 
vibration resistance and prevents accidental disconnection of the sensor. 


Sensing | Sensing | Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Method | Distance Type Output Part No. 1 25 50 Part No. 
Dark-On OR615-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX740 
1 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR616-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX840 
Dark-On OR617-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX742 
2 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR618-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX842 
Dark-On OR619-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX743 
3 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR620-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX843 
Dark-On OR621-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX741 
4 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR622-ND 102.10 91.89 81.68 | EE-SPX841 
Snap-In connector w/cable for EE-SPX74/84 Series OR623-ND® 7.18 6.47 5.75 | EE-1013 


@ RoHS Compliant 


Non-Amplified Optical Sensors 


Sensing | Sensing Terminal Switch | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Method | Distance Type Time (MS)) Part No. 1 25 50 | Part No. 
5mm OR627-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1081 
2mm OR624-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1018 
5mm OR625-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1041 
1 Slot PC Board 4/4 
3.4mm OR626-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1071 
3mm OR631-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX198NC 
3mm OR632-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX199 
2mm OR633-ND 1.35 1.22 1.09 | EE-SX1103 
2 Slot 2mm PC Board 10/10 OR634-ND 1.35 1.22 1.09 | EE-SX1105 
3mm OR635-ND 1.35 1.22 1.09 | EE-SX1106 
AMP Connect OR629-ND 4.02 3.62 3.22 | EE-SX4009-P1 
3 Slot 5mm 3KHz 
Molex Connect OR630-ND 4.96 4.47 3.97 | EE-SX4009-P10 


Non-Amplified 
Optical Sensors SMT 


i@Reel” 


Sensing Mounting Dist. (Max.) | Terminal | Digi-Key Price Each Omron SMT compact size makes these sensors ideal for use in applications with restricted 
Fig. Method Type/Features | Ft.  (M) Type Part No. 1 25 400 Part No. space. Dual channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 
1 Through-Beam . 22.97 (7) OR584-ND 294.17 264.76 211.81] E3S-AT11 Cut Tape 
Reflective | [“orzontal | gs (a) | 2m Cable |opses. np 252.40 227.16 181.73| E3S-AR11 Sensing | Sensing | Term.) Type | Digi-Key Price Each [Digi-Key | Tape and Reel_/ Omron 
Method |Distance| Type | On/Off} Part No. 1 25 50 |Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
2 Through-Beam . 22.97 (7) ORS86-ND 235.34 211.81 200.04| E3S-AT61 
Reflective Vertical | G56 (2) | 2M Cable opss7-np 252.40 227.16 181.73| E3S-ARG1 Slot (Dual)| 2mm | SMT | 10/10/ORG28CT-ND 1.35 1.22 1.09 |OR628TR-ND | 2,000 | 676.13/M | EE-SX1131 
_ Mounting Bracket for Vertical Sensors 1mm OR636CT-ND 1.35 1.22 1.09 |OR636TR-ND | 2,500 | 676.13/M | EE-SX1107 
(2 required for Through-Beam Type) .................0625 OR588-ND 8.43 7.60 6.08 | E39-L59 
Slot 2mm _ | SMT | 10/10)/OR637CT-ND 1.35 1.22 1.09 |OR637TR-ND | 2,000 | 676.13/M | EE-SX1108 
Light Reflector for Confirming Optical 
Alignment during Setup (Clips onto Receiver)............ OR589-ND 15.90 14.32 13.52) E39-R5 3mm OR638CT-ND 1.35 1.22 1.09|/OR638TR-ND} 1,000} 676.13 | EE-SX1109 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= Photo Detectors 
= Short Cir.| Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
=7 Active Area | Curr. (Isc)|Curr. (Id) | Wavelength (nm) Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 


: 8 Pa he Fig. (mm) (uA) Typ. |(mA) Max|Min. Peak Max. |(pF) Typ.| (nS) Typ. | (2x Theta)| Part No. 1 a) Px) 100 
Advanced Photonix, Inc Blue Enhanced Photo Conductive Detectors, Curve Line B 
ays 1 17.74 235 50 350 950 1,100} 100 20 120 PDB-C107-ND® 15.53 - 11.01 10.13 
S ilicon Detectors 2 100 1,300 30 | 350 950 1,100} 300 25 120 | PDB-C110-ND@ 58.95 — 46.67 44.22 
. 1 7.95 110 30 350 950 1,100} 60 16 120 PDB-C113-ND 15.18 - 11.04 10.01 
3 1.55 60 30 400 950 1,100 6 10 30 PDB-C134-ND@ 2.14 - 1.23 1.09 
and Em itters 4 4.10 67 30 400 950 1,100} 18 50 61 PDB-C139-ND@ 3.30 _ 2.04 1.80 
= az - = 1 29.02 400 25 350 950 1,100] 200 18 120 PDB-C140-ND 27.92 = 19.92 19.14 
Fig. 1 — Ceramic, Fig. 2— Ceramic, 3 4.10 150 30 400 950 1,100} 18 50 59 PDB-C142-ND@ 3.30 - 2.04 1.80 
Epoxy Glob Epoxy Filled 5] 8.02 90 15 | 400 950 1,100} 10 15 120 | PDB-C156-ND@ 3.01 = 1.85 1.61 
WN 6 9.00 145 30 400 950 1,100} 10 50 120 PDB-C158-ND 3.01 - 1.85 1.61 
Le SS 7 7.95 110 10 350 950 1,100| 60 100 - PDB-C165-ND@ 14.90 _ 9.64 9.03 
WJ 8 0.74 10 10 400 950 1,100] 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND® 2.37 _ 1.40 1.18 
S Notch 8 0.74 10 10 400 950 1,100} 15 50 140 PDB-C152SMTR-ND® 2805.00/3,000 
)- Epoxy Glob Z denotes 9 2.10 25 10 400 950 1,100 4 10 od PDB-C154SMCT-ND 2.50 = 1.48 1.25 
Side view Anode 9 2.10 25 10 400 950 1,100 4 10 - PDB-C154SMTR-ND 2016.00/2,000 
of Package 10 7.67 90 30 400 900 1,100} 15 20 = PDB-C171SMCT-ND 3.13 = 1.85 1.56 
10 7.67 90 30 400 900 1,100; 15 20 =_ PDB-C171SMTR-ND 1266.30/1,000 
Fig. 3 - Fig. 4- Fig. 5 — Plastic Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line D 
Plastic Pkg. Flat Top Side-looker 3 1.55 60 30 700 950 1,100 6 10 30 PDB-C134F-ND® 2.14 - 1.23 1.09 
4 4.10 67 30 700 950 1,100} 18 50 61 PDB-C139F-ND® 3.30 - 2.04 1.80 
3 4.10 150 30 700 950 1,100} 18 50 40 PDB-C142F-ND® 3.30 - 2.04 
5 8.02 90 15 700 950 1,100} 10 15 120 PDB-C156F-ND 3.01 = 1.85 
6 9.00 145 30 700 950 1,100} 10 50 120 PDB-C158F-ND 3.01 - 1.85 
9 2.10 25 10 700 950 1,100 4 10 - PDB-C154SMFCT-ND 2.50 _ 1.48 
Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line B 
11 | 1.17 x 2.64 40 300 | 350 — 1,100) 340 190 65 PDB-V104-ND@ 51.06 - 40.02 37.26 
1 17.74 200 0.80 | 350 950 1,100) 2,000 1,000 120 PDB-V107-ND 9.48 - 6.52 5.93 
2 100 1,200 0.333 / 350 950 1,100) 10,000 2,000 120 PDB-V110-ND@ 28.70 - 21.53 20.09 
Fig. 6 — Plastic Side- 1 7.95 80 0.50 | 350 950 1,100) 800 750 120 PDB-V113-ND 15.35 - 9.93 9.31 
looker 11 | 3.15 x 5.69 230 550 |350 — 1,100) 2,000 190 63 PDB-V114-ND@ 54.81 - 43.40 444 
U.V. Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A — RoHS Compliant 
12 17.63 230 0.05 {190 — 1,100] 2,000 900 63 PDU-V114-ND. 34.14 _ 26.27 24.52 
Red Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line B 
13 | 1.88 x 0.56 17 2.00 |350 — 1,100} 10 10 - PDB-C601-1-ND@ 2.79 - 171 1.49 
13 | 1.88 x 0.56 13 7.00 |350 — 1,100) 250 300 - PDB-V601-1-ND@ 2.79 - 171 1.49 
14 14.50 185 35 350 940 1,100} 125 25 - PDB-C607-2-ND 15.60 - 10.10 9.46 
15 42.40 545 75 350 940 1,100} 240 30 - PDB-C609-2-ND@ 16.41 - 10.62 9.95 
16 | 6.07 x 6.98 545 75 350 — 1,100} 240 30 _ PDB-C609-3-ND® 13.28 _ 9.62 8.56 
16 | 6.07 x 6.98 545 100 | 350 — 1,100] 5,500 1,500 - PDB-V609-3-ND® 13.28 =- 9.62 8.56 
14 68.70 900 150 | 350 940 1,100} 300 45 - PDB-C612-2-ND 15.64 - 11.38 10.31 
14|3.91x17.55] 800 80 350 — 1,100} 9,000 2,800 od PDB-V612-2-ND 17.12 - 12.64 11.62 
15 86.40 1,000 180 | 350 940 1,100} 350 50 - PDB-C613-2-ND@ 16.28 - 11.84 10.73 
14| 232.70 2,800 700 | 350 940 1,100] 775 150 - PDB-C615-2-ND@ 28.84 =_ 21.63 20.19 
14 |9.25x 25.17] 2,800 700 +|350 — 1,100) 25,800 7,000 - PDB-V615-2-ND@ 51.06 =- 40.02 37.26 
14 62.91 650 135 | 350 940 1,100| 285 40 - PDB-V617-2-ND 15.11 =- 11.00 9.97 
Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line B 
17 3.234 75 2.00 | 350 950 1,100) 15 8 72 PDB-C201-ND@§ 24.70 - 18.53 17.29 
18 1.614 50 1.00 | 350 950 1,100 8 7 val PDB-C203-ND@0 29.30 =- 21.98 20.51 
19 2.314 28 5.00 | 350 950 1,100} 40 800 - PDB-C216-ND 53.47 =- 41.91 39.02 
20 1.47 1 0.15 |350 950 1,100) 30 200 ad PDB-C232-ND 195.60 — 162.00 150.00 
21 | 2.03 x 0.974 _ 2.70 |350 — 1,100) 28 190 _ $D219-51-03-301-ND@ 335.27 — 281.19 _ 
Photo Conductive Silicon Photodiodes 
23 2.90 38 1.00 | 400 950 1,100) 60 100 - PDB-C168-ND 7.25 - 4.93 4.44 
23 8.10 102 30 400 950 1,100} 25 50 - PDB-C169-ND 7.25 — 4.93 4.44 
23 1.70 27 0.60 |400 950 1,100} 30 100 - PDB-C170-ND 7.25 — 4.93 4.44 
Fig. 12 — Flat Window 10 7.67 85 30 840 900 1,050} 15 20 od PDI-C172SMFCT-ND 3.13 _ 1.85 1.56 
9- 10 7.67 85 30 840 900 1,050} 15 20 ad PDI-C172SMFTR-ND 1266.30/1,000 
10 7.67 90 30 600 900 1,050; 15 20 - PDV-C173SMCT-ND® 3.13 - 1.85 1.56 
InGaAs Photodetectors — RoHS Compliant 
17 .200 _ 1.00 | 800 — 1,700} 0.75 | 0.18 (max.) - $D004-11-41-211-ND 20.09 - 15.64 14.69 
17 .200 — 5.00 |800 — 1,700 6 1.15 (max.) 88 $D012-11-41-211-ND 49.61 - 41.03 38.47 
Cathode 17 1.50 _ 50 800 — 1,700} 250 | 10.0 (max.) 113 $D060-11-41-211-ND 172.91 — 148.89 144.90 
| | Gallium Nitride (GaN) Detectors — RoHS Compliant 
1 0.076 1.0 100,000 | 200 — 365 24 10 61 PDU-G101A-ND 16.17 - 11.76 10.66 
11 0.076 1.0 100,000 | 200 — 320 24 10 61 PDU-G102B-ND 18.80 - 13.88 12.76 
Fig. 14 - Solderable Fig. 15 - Solderable 24 - 001 | 100,000) 200 — 365 24 10 - PDU-G105A-SM-ND 12.94 - 9.38 8.34 
Photo Cell Photo Cell 24 =_ 001 | 100,000 | 200 — 320 24 10 _ PDU-G106B-SM-ND 13.31 _ 9.68 8.78 
Silicon Avalanche Photodiode — RoHS Compliant 
17 0.30 — 10 400 — 1,100} — 1 - $D012-70-62-541-ND 126.92 — 107.91 101.66 
17 0.90 _ 30 400 — 1,100} — 2 - $D036-70-62-531-ND 137.28 — 11672 109.96 
25 5.00 _ 18 350 — 1,050} 25 10 - $D197-70-72-591-ND 944.17 - - - 
25 5.00 _ 18 350 — 1,050} 25 10 - $D197-70-74-591-ND 944.17 - - - 
25 10 _ 35 350 — 1,050| 50 12 - $D394-70-72-591-ND 1295.28 =_ _ =_ 
25 10 _ 35 350 — 1,050] 50 12 - $D394-70-74-591-ND 1295.28 =_ =_ =- 
26 16 _ 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-72-500-ND 1621.79 - - - 
26 16 _ 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-73-500-ND 1621.79 - - - 
26 16 _ 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-74-500-ND 1621.79 - - - 
26 16 _ 600 | 350 — 1,050] 130 15 = $D630-70-75-500-ND 1621.79 = =- =_ 
Red Enhanced Silicon Photodiode 
17 | 0.83 x 1.02 _ 8.00 |350 — 1,100} 56 190 91 $D041-11-33-211-ND@ 26.10 =- 19.58 18.27 
18 0.504 _ 0.40 |350 — 1,100) 15 190 67 $D055-23-21-211-ND@0 62.37 - 49.38 46.78 
aa) 1.30 _ 2.00 |350 — 1,100) 28 190 51 $D057-11-21-011-ND@ 28.30 - 21.23 19.81 
1 1.30 _ 0.50 |350 — 1,100) 28 190 51 $D057-14-21-011-ND@ 28.30 - 21.23 19.81 
17 | 0.58 x 1.19 _ 1.00 |350 — 1,100] 15 190 42 $D066-24-21-011-ND@§ 34.81 _ 26.78 24.99 
17 | 1.09 x 2.67 =_ 30 350 — 1,100] 17.5 190 59 $D076-11-31-211-ND® 33.93 =_ 26.10 24.36 
22 | 1.09 x 2.67 _ 0.90 |350 — 1,100) 50 190 55 $D076-14-21-011-ND® 27.70 - 20.78 19.39 
18 1.50¢ _ 350 |350 — 1,100) 45 190 86 $D085-23-21-021-ND@0 52.08 - 40.82 38.01 
17 2.54 _— 6.40 |350 — 1,100} 87 190 90 $D100-11-21-221-ND@ 30.71 _ 23.63 22.05 
7 2.54 _ 50 350 — 1,100} 28 190 90 $D100-11-31-221-ND@ 35.88 _ 27.60 25.76 
17 2.54 — 1.60 |350 — 1,100] 87 190 82 $D100-14-21-021-ND@ 29.80 _ 22.35 20.86 
18 2.54 _ 10 250 — 1,100} 87 _ - $D100-41-21-231-ND@a 110.72 - 89.60 83.20 
27 | 2.54x 2.18 350 1,100 $D112-42-11-221-ND@a 81.38 =- 65.10 61.62 
27 | 2.54x 2.18 350 1,100 $D112-43-11-221-ND@aA 73.15 - 58.52 55.39 
17 |2.54 x 1.224 _ 5.00 |350 — 1,100| 60 190 80 $D113-24-21-021-ND@§ 36.56 =- 28.13 26.25 
18 1.07¢ _— 250 |350 — 1,100] 35 190 113 $D118-23-21-021-ND@0 43.42 =- 33.14 31.42 
Fig. 20 — 32 Element Array ig. 17 | 4.57 x 0.514 _ 3.50 |350 — 1,100) 45 190 119 $D160-24-21-021-ND@§ 35.39 - 27.23 25.41 
17 | 3.20 x 4.70 _ 20 350 — 1,100} 255 190 79 $D172-11-21-221-ND@ 40.76 - 31.11 29.50 
17 | 3.20 x 4.70 _ 147, | 350 — 1,100} 82 190 79 $D172-11-31-221-ND@ 40.76 - 31.11 29.50 
j09000000000000000) S 18 4.984 _ 7.50 |350 — 1,100| 100 190 82 $D197-23-21-041-ND@0 115.39 =- 93.38 86.71 
17 5.08 =_ 26 350 — 1,100] 345 190 95 $D200-11-21-241-ND® 46.93 = 35.82 33.97 
17 5.08 _ 200 |350 — 1,100) 110 190 95 $D200-11-31-241-ND® 42.09 - 32.12 30.46 
28 | 5.71 x 2.03f _ 6.50 |350 — 1,100) 102 190 _ $D225-23-21-040-ND@0 68.40 - 54.15 50.35 
lp0C00000009000000 17 | 5.59 x 7.62 _ 425 |350 — 1,100) 235 190 90 $D290-11-31-241-ND® 52.73 - 41.33 38.48 
$PerElement § Bi-cell © Quad A Detector/Amplifier ROHS Compliant (Continued) 
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A(~) U.V. Enhanced Silicon Detectors 
B(-) Blue Enhanced Silicon Detectors 
C(. .) Silicon Carbide U.V. Detectors 
D(*) Daylight Filter Detectors 
E(-) GaAlAs Photodiodes 
F(*) CdS Photoconductive Cells 

(relative responsivity) 


Short Cir.) Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
Active Area | Curr. (Isc) |Curr. (Id) | Wavelength (nm) Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 
Fig. (mm) (uA) Typ. |(mA) Max|Min. Peak Max. |(pF) Typ.| (nS) Typ. | (2x Theta)| Part No. il a) 7x) 100 
18 9.65t _ 27 350 — 1,100) 375 190 107 $D380-23-21-051-ND@0 144.33 _ 116.74 108.25 
18 9.65t = 27 350 — 1,100] 375 190 120 $D380-23-21-251-ND@0 163.90 = 135.75 125.69 
17 _— — 31 350 — 1,100) 390 190 _ SD385-24-21-041-ND@§ 46.74 _- 35.67 33.83 
18 11.30 — 150 | 250 — 1,100) 1,700 =_ =_ SD444-41-21-261-ND& 413.10 _ 351.00 _- 
2 1.00 — 120 |350 — 1,100) 1,700 190 120 SD445-11-21-305-ND@ 53.56 _ 41.98 39.09 
2 1.00 = 30 350 — 1,100] 1,700 190 120 $D445-14-21-305-ND@ 53.56 _- 41.98 39.09 
Blue Enhanced Silicon Photodiodes — RoHS Compliant 
29 | 5.31x8.10 500 15 350 — 1,100) 120 190 79 PDB-C109-ND 62.08 =— 40.82 38.01 
30 | 0.33 x 0.33 1.5 2.00 | 350 — 1,100 5 190 _ PDB-C122-ND _ 33.50 29.80 28.26 
7 | 1.17 x 2.64 25 10 350 — 1,100 7 190 Saal PDB-C164-ND 25.40 — 19.05 17.78 
7 2.54 - 640 |350 — 1,100} 87 190 82 $D100-12-22-021-ND 27.30 _ 20.48 19.11 
18 2.54 = 10 250 — 1,100] 87 - =_ $D100-42-22-231-ND& 110.72 = 89.60 83.20 
27 | 2.54 x 2.18 $D112-45-11-221-ND& 78.49 _ 62.79 59.43 
17 | 5.59 x 7.62 — 52 350 — 1,100) 725 190 90 $D290-12-22-241-ND 52.73 _ 41.33 38.48 
31 11.28 — 52 350 — 1,100) 725 190 95 $D444-12-12-171-ND 164.39 _ 136.15 126.07 
18 11.30 = 150 | 250 — 1,100] 1,700 -_ = $D444-42-22-261-ND& 413.10 = 351.00 = 
UV Enhanced Silicon Photodiodes — RoHS Compliant 
7 2.54 — 6.50 |250 — 1,100] 87 190 90 $D100-13-23-222-ND 44.46 = 33.93 32.18 
18 2.54 — 10 250 — 1,100) 87 _- = $D100-43-23-232-ND& 110.72 =— 89.60 83.20 
17 5.08 =— 30 250 — 1,100) 345 190 95 $D200-13-23-242-ND 74.90 =_ 59.92 56.71 
18 11.30 = 150 | 250 — 1,100] 1,700 = _ $D444-43-23-262-ND& 413.10 _ 351.00 _ 
Silicon Avalanche Photodiodes Module — RoHS Compliant 
32 5.00 350 1,050 $D197-70-72-661-ND 2362.45 — =— _ 
32 5.00 350 1,050 $D197-70-74-661-ND 2362.45 - =- - 
32 10.00 350 1,050 SD394-70-72-661-ND 2617.85 — 2466.15 - 
32 10.00 350 1,050 $D394-70-74-661-ND 2617.85 — 2466.15 =- 
Plastic Photodiode — RoHS Compliant 
33 0.61 10 10 700 — 1,100) 25 6 48 PDB-C144-ND 3.45 =— 2.13 1.88 
33 0.43 10 30 400 — 1,100 Ey 6 48 PDB-C145-ND 3.45 - 2.13 1.88 
34 0.43 2.0 30 400 — 1,100 1 6 120 PDB-C150SM-ND 6.45 =— 3.72 3.34 
6 2.84 120 30 400 — 1,100) 30 50 120 PDB-C157-ND 3.15 =- 1.95 1.72 
35 2.65 90 30 400 — 1,100 15 20 120 PDB-C160SM-ND 2.95 =- 1.81 1.57 
+PerElement § Bi-cell © Quad A Detector/Amplifier # RoHS Compliant 
Oximeter Components 
661nm 880/905/940nm 
Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall | Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall 
Voltage |Breakdown|Wavelength| Bandwidth; Time | Voltage | Breakdown | Wavelength | Bandwidth} Time | Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) Typ. (V) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (wS) Typ. | (V) Typ. (Vv) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (uS) Typ.| Part No. 1 25 100 250 
36 1.8 5 661 25 0.1/0.04 1.2 5 905 50 1.4/0.7 | PDI-E832-ND 1459 944 885 8.47 
36 1.8 5 661 25 0.8/0.8 13 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E833-ND® 50.88 39.88 37.13 35.75 
37 1.8 5 661 21 0.1/0.04 1.3 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E837-ND@ 50.88 39.88 37.13 35.75 
36 1.8 5 661 21 0.1/0.04 12 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E838-ND@ 50.88 39.88 37.13 35.75 
@ RoHS Compliant 
High Power Infrared Emitters 
Forward Voltage | Forward Current | Output Power | BeamAngle | Peak Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. 1 25 100 250 
12 1.5 100 5.6 60 880 PDI-E801-ND 14.87 10.82 9.81 9.47 
22 1.5 100 5 10 880 PDI-E802-ND® 14.87 10.82 9.81 9.47 
22 1.5 100 9 6 880 PDI-E803-ND 14.87 10.82 9.81 9.47 
22 1.5 100 20 80 880 PDI-E804-ND® 17.07 11.04 10.35 9.90 
22 1.5 100 10 5 880 PDI-E805-ND 14.87 10.82 9.81 9.47 
3 1.5 100 30 (max.) 35 880 PDI-E808-A-ND 14.08 10.24 9.28 8.96 
3 1.6 100 90 _ 880 PDI-E809-ND® 14.08 10.24 9.28 8.96 
22 1.5 180 15 _ 880 PDI-E813-ND@ 55.04 43.14 40.17 38.68 
22 Le 100 27 — 850 PDI-E825-ND® 35.69 27.45 25.62 24.25 
34 1.2 100 0.7 _ 940 PDI-E940SM-ND@ 14.08 10.24 9.28 8.96 
RoHS Compliant 
Photoconductive Cells 
Dim. Cell Resistancet Peak Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
Fig. | (mm) _| Min. (KO) | Max. (KO) | Min. (MQ) | SEC (nm) Typ. | (ms) Typ. | Part No. 1 25 100 250 
8 16 0.3 PDV-P5001-ND 2.64 1.62 1.45 1.32 
11.00 12 30 0.5 10 520 55/25 PDV-P5002-ND 2.64 1.62 1.45 1.32 
12 58 1 PDV-P5003-ND 2.64 1.62 1.45 1.32 
7.20 4 20 0.5 10 520 55/20 PDV-P7002-ND® 2.79 1.71 1.49 1.40 
3 a 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
40 120 i 60/25 PDV-P8005-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
80 240 5 60/25 PDV-P8006-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
4 11 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
5.10 9 20 0.3 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
16 33 0.5 60/25 PDV-P8103-ND® 2.18 1.29 1.15 1.06 
27 60 2 60/25 PDV-P8104-ND® 2.18 1.29 1.15 1.06 
50 94 2.5 60/25 PDV-P8105-ND® 1.82 1.11 95 91 
38, 80 240 20 60/25 PDV-P8107-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
Curve 4 11 0.3 PDV-P9001-ND 1.79 1.02 89 84 
Line F 9 20 0.5 PDV-P9002-ND 1.79 1.02 89 84 
"1 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 1.79 1.02 89 84 
16 33 1 PDV-P9003-ND 1.79 1.02 89 84 
23 33 1 PDV-P9003-1-ND 1.79 1.02 89 84 
27 60 2 PDV-P9004-ND 1.79 1.02 89 84 
420 50 94 25 PDV-P9005-ND 179 1.02 89 84 
48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 1.79 1.02 89 84 
80 200 § PDV-P9006-ND 1.79 1.02 89 84 
10 100 1 PDV-P9007-ND 1.79 1.02 89 84 
10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 1.79 1.02 89 84 
20 45 1 10 520 60/25 PDV-P9103-ND 1.79 1.02 89 84 
10 50 5 70/15 PDV-P9200-ND 1.79 1.02 89 84 
5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND 1.79 1.02 89 84 


@ RoHS Compliant + Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 
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TDK _ Visible Radiant Optical Sensors — Photodiodes 


These photodiodes use an amorphous silicone semiconductor on the glass substrate. They are the most 


suitable for brightness adjustment and control of lighting systems. 


Features: * Highly receptive to visible light but not receptive to infrared light (close to human eye visibility) 


* Accurate illumination measurement can be taken without the use of an infrared filter 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Spectral Sensitivity Area: 350 ~ 750nm * Peak 


of sensitivity: 580nm +20 


Applications: * Brightness control for LCD, EL, and CRT Brightness control for keypads (e.g., mobile 
phones) » Positioning scan line for rear projection TV »* Exposure adjust for compact camera »* Sub 


exposure adjust for digital camera 


Fig. 1 
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Reel* RoHS 


Dimensions in mm 


Polarity ' 


Max. Output Max. Max. Dark Dim. Cut Tape 
Current (yA) Reverse Bias Current (pA) A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (VR=5V) Voltage (V) VR=.05V (mm) Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 0.16 10 10 0.6 445-2589-1-ND 3.62 2.50 445-2589-2-ND 4,000 1654.00/M BCS2015G1 
0.13 6 10 25 445-2591-1-ND 3.62 2.50 _ = = BCS2015H1 
2 0.55 6 100 = 445-2590-1-ND 6.24 4.75 445-2590-2-ND 3,000 3371.00/M BCS5030G1 
OSRAM i Dimensions in mm 
Optoelectronics 
Opto Semiconductors 
Photodiodes 
Fwd. ] Photo | Dark Peak Rise/Fall | View Bulk epeenee 
Volt. | Cur. Cur. | Wavelength Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
Fig. | (V) (pA) (nA) (nm) (ns) (°) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 1.3 50 2 880 20 120 | 475-1072-ND 76 61 56 | BPW34FA 
1.3 50 1 900 § 40 | 475-1075-ND 78 63 .57 | SFH203FA 
2 1.3 135 1 850 5 20 | 475-1077-ND 72 58 53 | SFH213 
1.3 80 2 850 20 120 | 475-1076-ND 92 74 .67 | SFH206K 
3 1.3 60 2 950 20 120 | 475-1429-ND 72 58 53 | SFH 205 F spacing + : 
1.3 60 2 900 20 120 | 475-1430-ND 72 58 53 | SFH 205 FA 4 57, i ie 
4 1.3 28 05 860 10 34 | 475-1078-ND 58 AT 43 | SFH229 ©) i i 
1.3 20 05 900 10 34 | 475-1079-ND 58 AT 43. | SFH229FA spacing 4.6 
5 _ 100 01 850 § 30 = | 475-1435-ND 60 A8 -44 | SFH 2505-Z = 
=- = 0.1 900 5 30 | 475-1436-ND 60 48 44 | SFH 2505 FA-Z Fig. 8 
(al ns 01 900 5 30 | 475-1434-ND 60 48 44 | SFH 2500 FA-Z we dae 
va 1.3 _ 1 900 § 150 | 475-1428-ND 90 72 .66 | SFH 203 PFA Te 6.45 1 
8 1.3 50 2 880 20 120 | 475-1346-ND 94 76 .69 | BPW 34 FASR-Z 4-4 44. 
1.3 55 2 850 20 120 | 475-1345-1-NDt 84 68 61 | BP 104 S-Z 
1.3 55 2 850 20 120 | 475-1345-2-ND+ 945.00/1,500 BP 104 S-Z | 
9 1.2 _ 01 570 200p1s 120 | 475-2579-1-NDt 1.84 1.54 1.23 | SFH 2430-2 = 
1.2 _ 01 570 200ps 120 | 475-2579-2-ND+ 1380.00/1,500 SFH 2430-Z 08 
1.3 34 2 880 20 120 | 475-1344-ND 84 68 61 | BP 104 FAS-Z spacing 
10 1.3 24 10 900 500 120 | 475-1349-ND 12.80 10.24 9.28 | BPX 48 i. (——" F 5.08 
1 1.3 - 2 850 20 110 | 475-1350-ND 8.60 6.88 6.24 | BPX 61 iz + Spacing 
12 1.0 = 10 900 500 110 | 475-1431-ND 10.60 8.48 7.69 | SFH 221 113.5 +1 
43 1.3 34 2 900 20 120 | 475-1432-ND 62 50 45 | SFH 225 FA Fiaiia 
1.3 50 2 900 20 130 | 475-1433-ND 64 52 -A7 | SFH 235 FA 9- 
t+ CutTape + Tape and Reel io 47 2.54 
. lags nae Seen 
Phototransistors 
Fig. 16 
Collector | Photo Cur. | Dark Peak Rise/Fall | View Bulk 
Emitter | Emit. to Col. | Cur. | Wavelength | Time Angle | Digi-Key Price Each Osram peek 
Fig. | (V)Max. | (mA)Typ. | (nA) | (nm) | (us) Typ. | (°)_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2.54, [-28.5—F a 
70 75 3 870 1 20 | 475-1080-ND 36.29.27 | SFH313EA ae 
2 35 _— 1 880 10 50 | 475-1437-ND 40 32 .29 | SFH 300-3/4 Fig. 17 
35 — 1 880 10 50 | 475-1438-ND 42 34 .31 | SFH 300 FA-3/4 
4 35 = 1 900 78 24 ‘| 475-1440-ND A2 34 31 | SFH 309 FA-4/5 R076 
6 35 _ 3 830 - 26 | 475-1453-ND AB 39 .35 | SFH 3500-Z _ 4 f 5:84 spacing 
50 = 20 880 9/12 80 | 475-1347-ND 1.30 1.04 95 | BPX 38-2/3 2.59 Fot58 16.26 _ 
50 = 20 880 12/15 30 | 475-1348-ND 1.24 1.00 90 | BPX 43-3/4 ial | Td 
i. 35 _ a 830 7/9 16 | 475-1351-ND 1.42 1.14 1.03 | BPY 62-3/4 | La 
50 3 20 880 15/18 | 30 | 475-1074-ND 1.30 1.04 95 | BPX43-4/5 Hee epacns 
15 70 1.9 3 850 an 80 | 475-1081-ND 36 .29 .27 | SFH314 Fig. 19 
16 35 = a 920 7/9 28 | 475-1445-ND 34 28 .25 | SFH 3100 F 
17 30 _ 3 850 10 70 | 475-1419-ND 42 34 .31_ | LPT 80A 2.54 spacing 
48 35 — a 860 6 150 | 475-1441-ND 36 .29 .27 | SFH 309 P \\ 
35 — 1 900 6 150 | 475-1442-ND 36 29 .27 | SFH 309 PFA 
19 70 = 5 780 7/8 50 | 475-1443-ND 42 34 31 | SFH 310-2/3 
70 — 5 880 7/8 50 | 475-1444-ND 34 28 .25 | SFH 310 FA-2/3 
35 — 1 980 7/8 120 | 475-1446-ND 34 28 .25 | SFH 320-3/4-Z 
35 _ 1 860 _ 120 | 475-2572-1-NDt 99 83 66 | SFH 7225-2 
35 _ 1 860 = 120 | 475-2572-2-NDt 990.00/2,000 SFH 7225-Z 
20 35 _ 1 860 4 120 | 475-2570-1-NDt 99 83 66 | SFH 7221-Z 
35 _— 1 860 7 120 | 475-2570-2-NDt 990.00/2,000 SFH 7221-Z 
_ _ _ 565 500 120 | 475-2571-1-NDt 99 83 66 | SFH 7222-2 
al _ =— 565 500 120 | 475-2571-2-NDt 990.00/2,000 SFH 7222-2 
21 15 — 2 920 rf 120 | 475-1447-ND 66 53 48 | SFH 3204-Z 
22 35 _ 1 990 7 50 | 475-1448-ND 48 39 .35 | SFH 3219-2 
23 35 = A 980 7/8 120 | 475-1449-ND 42 34 31 | SFH 325-3/4-Z 
35 — 1 980 7/8 120 | 475-1450-ND 42 34 31 | SFH 325 FA-3/4-Z | 
70 = 3 850 24/34 120 | 475-1451-ND 66 53 48 | SFH 3400-2/3-Z ao 
24 §5 _ 3 570 _— 120 | 475-1452-1-NDt 716 61 56 | SFH 3410-2/3-Z — | 
§5 — 3 570 <= 120 | 475-1452-2-ND$ 1140.00/2,000 SFH 3410-2/3-Z 254 spacing 
25 35 — 5 870 13/15 40 | 475-1439-ND 56 45 -41_| SFH 303 FA-3/4 


t+ CutTape + Tape and Reel 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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; nee 
OSRAM Optoelectronics (cont) Digi@Reel” [Foz Oo —— 


Infrared Emitters 2.54 


}-— 24.7 =| spacing 
Forward | Optical | Peak + 
Forward| Current | Power | Wave-| View Cut Tape 
Voltage | Max. Output | length | Angle] Digi-Key Price Each Tape and Reelt Osram 
Fig.| (V) (mA) |(mW/sr)O | (nm) | (°) | Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
1.5 100 60 typ. 950 36 | 475-1103-ND§@ 8 39 35 _— — | SFH4502 
15 100 250 typ. | 950 8 | 475-1104-ND§® A8 39 35 — — | SFH4503 
15 100 180 typ. | 850 6 | 475-1200-ND§® 60 48 44 = — | SFH4550 
1.5 100 100 typ. | 880 16 | 475-1111-ND§@ 38 31 28 — — | SFH484 
2 1.5 100 60 typ. 880 40 | 475-1112-ND§@ 38 31 28 — — | SFH485 
1.3 100 40min. | 950 34 | 475-1458-ND§® 34 28 225: — — | SFH 415U 
1.3 100 63 min. | 950 8 | 475-1461-ND§@ AG 37 34 — — | SFH 4511 
15 100 80 min. | 880 16 | 475-1468-ND§® 8 39 35 =— — | SFH 484-2 spacing 
1.5 100 25min. | 880 40 | 475-1469-ND§@ 48 39 35 — — | SFH 485-2 
1.5 100 40 min. | 880 22 | 475-1471-ND§@ 38 31 28 _ — |_SFH 486 
4 1.3 100 6.3 min. | 950 40 | 475-1086-ND§@ A4 36 32 _ — | SFH409 
1.5 100 40 min. | 850 26 | 475-1460-ND§@ 60 48 44 ma — | SFH 4350 
5 1.5 100 85 typ. 950 20 | 475-1105-1-ND 66 55 44) 1,000 330.00 | SFH4505 
1.5 100 25min. | 880 30 | 475-1109-1-ND 60 50 40 | 1,000 300.00 | SFH4585 
6/ 15 | 100 | 85typ. | 950 | 20 |475-1101-1-ND 66 5 44, — | SFH4500 2 | emitting area 
7/15 | 100 [3.15min.| 880 | 80 |475-1470-ND§@ 4 aa 40, — — | SFH 485 P ‘Typ.: 1.5 X 1.0 
14| 4-18 50 _ 950 10 | 475-1478-ND§@ 2.38 1.91 1.73 _— — | SFH 5840 
16'|! 1.2 60 2.5 min. | 950 18 | 475-1087-ND§ 34 28 25 _ — | SFH4110 
17 1.5 60 0.4 min. | 950 60 | 475-1364-ND§® 40 32 .29 _ — | IRL80A 
1.5 100 1.0 min. | 880 50 | 475-1365-ND§@ 50 40 37 om — | IRL81A 
20] 1.5 100 10min. | 850 | 120 | 475-1459-1-ND@ 60 48 44 | 2,000 | 450.00/M | SFH 4250-2 
23] 1.5 100 10 min. | 850 | 120 | 475-2568-1-ND® 96 80 64 | 2,000 | 480.00/M | SFH 4255-2 
26] 2.4 100 40 min. | 850 30 | 475-1243-1-ND@ fA? 98 78 | 2,000 | 585.00/M | SFH4258-Z 
27] 1.5 100 10 typ. 950 | 120 | 475-1240-1-ND@ 65 54 43 | 2,000 | 323.00/M | SFH4205-Z 
08 15 200 40 min. | 880 12 | 475-1110-ND§® 1.36 1.09 99 _ — | SFH480 
1.3 300 20min. | 950 12 | 475-1454-ND§@ 1.42 1.14 1.03 md — | SFH 400 
29) 1.5 100 48 typ. 950 65 | 475-1267-1-ND@ 96 80 64 | 3,000 | 480.00/M | SFH 4203-2 
30 1.8 100 170 typ. | 850 | 120 | 475-1233-1-ND® 10.50 8.75 7.00 800 4200.00 | SFH4230 
1.8 100 200 typ. | 940 60 | 475-1272-1-ND@ 10.50 8.75 7.00 800 4200.00 | SFH 4231 
1.5 100 40 typ. 850 40 | 475-1260-1-ND® 1.08 90 72 | 2,000 | 540.00/M | SFH 4655-2 
15 100 16min. | 950 40 | 475-1462-1-ND® 87 73 58 | 2,000 | 435.00/M | SFH 4600-2 
31 1.5 100 16min. | 950 40 | 475-2258-1-ND® 87 73 58 | 2,000 | 435.00/M | SFH 4605-2 
1.5 100 10 min. | 880 40 | 475-1463-1-ND® 87 73 58 | 2,000 | 369.75/M | SFH 4680-2 
1.5 100 10min. | 880 40 | 475-1464-1-ND® 87 73 58 | 2,000 | 435.00/M | SFH 4685-2 
1.5 100 16 min. | 850 40 | 475-2569-1-ND® 1.08 90 72 | 2,000 | 540.00/M | SFH 4650-2 
30 18 1000 | 630 min. ) 850 60 | 475-1270-ND§@ 100.00 80.00 72.50 — — | SFH 4730 poe 
18 | 1000 | 800min.| 850 | 60 | 475-1271-ND§@ 100.00 80.00 7250} — — | SFH4740 2,54 spacing 
33] 1.5 100 4 min. 950 | 120 | 475-1343-1-ND@ 1.05 88 70 | 2,000 | 525.00/M | SFH 4200-2 is 
34] 1.3 300 20min. | 950 30 | 475-1455-ND§@ 1.48 1.19 1.08 _ — | SFH 401 
35] 1.3 300 4 min. 950 80 | 475-1397-ND§@ 1.72 1.38 1.25 = — | LD 242-2/3 
36] 1.3 100 1.0 min. | 950 | 160 | 475-1456-ND§@ 4 36 32 = — | SFH 4010-Z 
37 | 1.25 40 2.5 min. | 950 32_| 475-1457-ND§ 1.38 1.11 1.01 =— — |_SFH 405 
38 1.3 300 25 min. | 950 10 | 475-1465-ND§@ 3.98 3.19 2.89 — — | SFH 4811 . | 2541 
1.5 200 40 min. | 880 10 | 475-1473-ND§® 1.50 1.20 1.09 a — |_SFH 4881 spacing 
39 1.3 300 2.5min. | 950 70 | 475-1466-ND§® 3.98 3.19 2.89 _ — | SFH 4813 
1.5 200 4 min. 880 70 | 475-1474-ND§@ 1.50 1.20 1.09 om — | SFH 4883 
40} 1.5 200 5 min. 880 60 | 475-1467-ND§@ 1.52 1.22 1.11 - — _|_SFH 482-2/3 
ca 2 50 0.63 min. | 660 | 100 | 475-1472-ND§® 3.98 3.19 2.89 =- — | SFH 4860 
42 6 1.3 _ 940 — |475-1475-ND§@ 1.00 80 13 — — | SFH 5110-38 
43 | 4-18 50 _ 950 24 | 475-1476-ND§@ 62 50 45 _ — | SFH5140F 
44 6 3 = 940 | 120 | 475-1477-ND§@ 1.18 95 86 = — | SFH 5410-38-2 
§ Bulk 0 AtIF=100mA, tp=20ms RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Ambient Light Sensor 


Supply Current Spectral Cut Tape 
Voltage | Consumption Sensitivity Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Osram 
Fig. (V) (uA) (nm) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
45 6 420 475 ~ 650 475-1259-1-ND_ 1.95 1.63 1.30 | 475-1259-2-ND | 2,000 | 975.00/M| SFH 5711-2/3-Z 


Orientation Sensor 


Supply Current Tilt Tilt Cut Tape i 
Voltage |Consumption| Angle Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Osram ] Sarid 
Fig. (V) (WA) Low High Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. t an 
46 3.6 50 70° ~ 200° | 250° ~ 20°| 475-1269-1-ND 2.25. «1.88 1.50 | 475-1269-2-ND | 800 900.00 |SFH7710 
. . . RoHS 
Schmitt-Trigger Reflective Interrupter [Gees | 
Forward | Forward Supply Output Cut Tape 
Voltage | Current Voltage | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Osram 
Fig. (V) (mA) Max. (V) (mA) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 1.25 50 4-18 16 475-1239-1-ND 1.56 1.30 1.04 | 475-1239-2-ND | 1,000 | 780.00 | SFH9240-Z 


Panasonic Light Sensor — NaPiCa Digi@Reel° 


Panasonic Electric Works 


FEATURES: ° Built-in optical filter for spectral response similar to that of the human (mobile phones, LCD TVs, Car navigation systems, mobile PCs and PDAs) * Brightness 
eye ¢ Photocurrent is proportional to illumination (linear output) * Uses environmentally detection for circuits in household lighting, crime prevention lighting and automatic 
friendly silicon chips * Operates on 1.5 ~ 6VDC, which is suitable for battery operation. __ lighting for bicycles RATINGS:  Photocurrent: 5mA * Operating Temperature: -30°C 
APPLICATIONS: °¢ Brightness detection for LCD backlight control for LCD devices ~ 85°C * Reverse Voltage: Minimum 1.5V, Maximum 6V ¢ Dark Current: .3A @ 5V 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 3,000 Part No. 
Cadmium Free Light Sensor with Spectral Response, 4SOP SMT 255-1848-1-ND 2.23 2.05 1.82 255-1848-2-ND 1274.00/M AMS104Y 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2470 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON). Amplified Optical Sensors Destin Pat No. peas | Pate, 


Optical Sensor Accessories 


Omron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection, robotic controls and IR Reflector for Fig. 8, 60 x 40mm OR540-ND@ 20.20 18.18 | E39-R1 

presence detection. Amplified sensors are not influenced by internal or external lighting and can be powered 3 Pin Connector with 1 Meter Cable for Fig. 15 OR561-ND 9.46 8.52 | E22-01 

by a wide supply voltage. Great for plug and play applications such as conveyor sensing and directly Converter from NPN to PNP Output for Amp Sensors OR550-ND@ 35.98 32.38 | EE-2001 

interfacing with PLC and Industrial controllers. Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors OR551-ND® 35.98 32.38 | EE-2002 
4 Pin Connector for Fig. 1-6 OR527-ND@ 3.67 3.31 | EE-1001 
4 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 1-6 OR559-ND® 17.23 15.51 | EE-1006 
Panel Mount Holder Clip for OR559-ND OR576-ND 5.18 4.67 | EE-1006A 
3 Pin Connector for Fig. 8, 12, 13 and 16 OR537-ND® 3.67 3.31 | EE-1002 
3 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 4, 12 and 13 OR558-ND® 6.52 5.87 | EE-1003 
Panel Mount Holder Clip for OR558-ND OR583-ND 2.00 1.80 | EE-1003A 

@ RoHS Compliant 


Unamplified Optical Sensors 


Omron’s unamplified optical sensors are low cost detection sensors for design in processes. Inputs generally 
require a current limiting resistor and care must be taken with reducing external lighting influences. Outputs 
switch at very high speeds and operating lifetimes extend beyond 10,000 operating hours. 


Long 
Distance 


. . F : Light Source/ 
Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver | Sensing Distance | 


co] ++ / cor =( Target 
Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Mount Shown 


Sensor Sensing Config- Digi-Key Price Each | Omron 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR506-ND 20.25 18.23) EE-SB5V 
Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On OR507-ND 20.25 18.23) EE-SB5VC 
Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR867-ND@ 20.25 18.23) EE-SB5M Typical 
Reflective (General Purpose) 19mm Light-On | OR519-ND 28.28 25.45] EE-SB5V-E Sensing | Sensing | Terminal | ton/otf | Digi-Key Price Each Omron 
Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR535-ND 54.81 49.33] EE-SPY311 Fig. | Method _|Distance| Type _| (usec.) |_ Part No. 1 25 100 | PartNo. 

1 Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR536-ND 54.81 49.33) EE-SPY411 1 Reflective 5mm | Solder | 30/30 | OR500-ND 5.30 4.78 3.82 | EE-SB5 
Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-On | OR572-ND 54.81 49.33] EE-SPY312 Reflective | 5mm | PC Board | 30/30 | OR501-ND 5.30 4.78 3.82 | EE-SB5-B 
Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On | OR868-ND@® 54.81 49.33) EE-SPY402 2 | Reflective 5mm | Solder | 30/30 | OR502-ND 5.21 4.69 3.76 | EE-SF5 
Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On | OR573-ND 54.81 49.33) EE-SPY412 Reflective 5mm_| PC Board | 30/30 _| OR503-ND 5.21 469 3.76 | EE-SF5-B 
Reflective (Side Detecting) 5mm_ | Light/Dark-On | OR531-NDt 32.79  29.52| EE-SY671 Slot 3.6mm | Solder 4/4 OR504-ND 3.98 3.58 2.87 | EE-SG3 
Reflective (Top Detecting) 5mm _| Light/Dark-On | OR532-NDt 32.79 29.52] EE-SY672 Slot 3.4mm | Solder 4/4 OR713-ND 3.97 3.58 = 2.86 | EE-SH3 

> |Wide Slot (18mm Slot) 13mm | Dark-On | OR533-ND 58.58 52.73| EE-SPX303 3 Slot 3.4mm) Solder | 4/4 | OR714-ND = 4.92 4.44 3.55 | EE-SV3 
Wide Slot (13mm Slot) 43mm | Light-On | OR534-ND 58.58 _ 52.73| EE-SPX403 Slot 3.4mm) PC Board | 4/4 | OR715-ND = 5.08 4.58 3.67 | EE-SX305 

Slot 3.6mm_| PC Board 4/4 OR505-ND 3.98 3.58 2.87 | EE-SG3-B 
Slot (Dust Proof Slit) 5mm _| Light/Dark-On | OR528-ND 29.12 26.21] EE-SX670 Reflective 1mm | PC Board | 35/25 OR520-ND 210 1.90. 1.52 | EE-SY124 

3 {Slot — NPN 5mm _| Light/Dark-On | OR611-ND 27.27 24.55) EE-SX670A 4 Reflective 1mm SMT 35/25 OR557-ND 210 190 152 | EE-SY125 
Slot — PNP 5mm __| Light/Dark-On | OR870-ND® 27.27 24.55] EE-SX670P Slot 5mm | PC Board 4/4 OR518-ND 1.85 167 134 EE-SX1042 
Slot (L-Shaped) — NPN Smm | Light-On | OR869-ND@ — 28.62 25.76) EE-SX471 5 Slot 4.6mm | PCBoard | 500Hz | ORS56-ND 2.15 194 1.56 | EE-SX1061 

4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm_ | Light/Dark-On | OR529-ND 27.77 25.00) EE-SX671 Slot 3mm | PC Board | 70/70 OR601-ND 2415 4.94 1.56 | EE-SX298 
Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | _Smm | Light/Dark-On | ORG12-ND___27.77__ 25.00] EE-SX671A Reflective | mm) PC Board | 50Hz 1 ORS25:ND 3.83345 2.76 | EE-SY310 
Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) 5mm __ | Light/Dark-On | OR530-ND@ 28.11 25.31) EE-SX672 Reflective 5mm PC Board | 50Hz OR526-ND 3.83 3.45 2.76 | EE-SY410 

5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm _ | Light/Dark-On | OR613-ND® 26.63 23.97) EE-SX672A 6 Reflective 44mm | PC Board | 3/20 OR603-ND 4.10 3.69 2.95 | EE-SY313 
Slot (T-Shaped) — PNP 5mm __| Light/Dark-On | OR871-ND® 28.11 25.31] EE-SX672P Reflective 44mm _| PC Board | 3/20 OR604-ND 4.10 3.69 2.95 | EE-SY413 

6 Slot (Close Mounting) — NPN 5mm _| Light/Dark-On | OR549-ND 29.12 26.21) EE-SX673 7 Slot 3.4mm _| PC Board 4/4 OR523-ND 4.53 4.08 3.27 | EE-SX1031 
Slot (Close Mounting) — NPN 5mm __| Light/Dark-On | OR614-ND 27.58 24.82| EE-SX673A Slot 8mm | PC Board | 3KHz OR716-ND 2.45 2.21 1.77 | EE-SX3070 
Slot (Close Mount) — NPN 5mm | Light/Dark-On | OR597-ND@ 29.95 26.96] EE-SX674 8 Slot 8mm | PC Board | 3KHz | OR524-ND 214 1.93 1.55 | EE-Sx4070 

7 |Slot (Close Mount) — NPN 5mm | Light/Dark-On | OR872-ND@ 32.13 28.92) EE-SX674A Slot 8mm_| PC Board | 3KHz | OR571-ND 185 1.67 1.34 | EE-SX1070 
Slot (Close Mount) — PNP 5mm_| Light/Dark-On | 0R873-ND® 33.09 29.79] EE-SX674R 9 Vertical Slot_ | 3.4mm |61cm Wires| 4/4 OR562-ND 7.19 6.48 5.18 | EE-SX1088-W1 

3 Reflective (Long Distance) 200mm Dark-On 0R538-ND 73.65  66.29| EE-SPZ301A Horizontal Slot | 3.4mm |61cm Wires! 4/4 OR563-ND 11.55 10.40 8.32_| EE-SX1096-W1 
Reflective (Long Distance) 200mm | _Light-On | OR539-ND 73.65 66.29| EE-SPZ401A jo | Reflect/Vert. | 4.5mm | PC Board | 30/30 | ORS64-ND 11.82 1064 8.52 | EE-SY190 

g | Slot (Left Mount with 1M Cable) | 3.6mm | Dark-On | ORS41-ND 83.69 75.32| EE-SPX302-W2A Reflect/Horz. | 4.5mm | PC Board | 30/30 | ORSGS-ND 11.82 10.64 _8.52 | EE-SY191 
Slot (Right Mount with 1M Cable)| 3.6mm | Dark-On | OR542-ND 90.38 _ 81.35| EE-SPX304-W2A Slot 3.4mm | PC Board | 4/4 |) OR569-ND 3.52 3.18 2.54 | EE-SJ3-D 
Slot (Top Mount with 1M Cable) | 5mm Dark-On | ORS543-ND 93.73 84.36] EE-SPX305-W2A i ole 26mm.) PCBoard | 4/4 (ROReAe bm 226 204 | 1.63 | EE-SX1025 

10 SI « ‘ Slot 5.2mm | PC Board 4/4 OR599-ND 2.35 212 1.70 | EE-SX1035 

jot (Top Mount with 1M Cable 5mm Light-On 22357-ND® 60.74 56.24] EE-SPX405-W2A Slot 3mm | PC Board | 4/4 OR570-ND 309 2.90 2.32 | EE-SX1046 
rr sat (Wide Sensing Distance) 300mm Dark-On ORS46-ND 217.59 195.83) EE-SPW321 12 Slot 2mm | PC Board | 3/20 OR600-ND 3.26 294 235 | EE-Sx493 
jot (Wide Sensing Distance) 300mm Light-On OR547-ND 217.59 195.83] EE-SPW421 Red LED Reflect) 4mm PC Board | 30/30 OR581-ND 11.67 10.51 8.41 | EE-SY169 

49 |Fiber (19 Optical Fiber) 30mm Dark-On | OR552-ND 100.83 90.75] EE-SPZ301W-01 13 | in Reflective | 4mm | PC Board | 30/30 | OR582-ND 10.45 9.41 7.53 | EE-SY169A 
Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Light-On OR553-ND 100.83 90.75] EE-SPZ401W-01 14 Actuator Contact | PC Board = 0R712-ND 3.09 278 2.23 | EE-SA105 

43 Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Dark-On OR554-ND 105.45 94.91] EE-SPZ301Y-01 
Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Light-On OR555-ND 105.45 94.91] EE-SPZ401Y-01 

14 | Inductive (Detects Ferrous Metal) | 5mm N/O Output | OR560-ND 37.86 34.08] E2R-A01 H 

15 Slot (General Purpose) 3.6mm Dark-On OR574-ND 56.49 50.84) EE-SPX301 D6A Ai r Flow Sensor 
Slot (General Purpose) 3.6mm | _Light-On__| OR575-ND 56.49 50.84] EE-SPX401 The industry first D6A filter sensor contains a microprocessor with a complex algorithms that 

16 |Slotted Liquid Level Detector 6-13mm_ | Dark/Light-On | OR579-ND 161.09 144.98] EE-SPX613 provides a temperature reference point to see if a filter fan is moving the right amount of air. 

17 Retective (Genel Purpose) pam | Darko ORSRONDS 1681 18.03 Fee capable, the DEA proves relabltyprataon, ensuring the dependably of continued 

18 au aps ba au bane = a ont bid cheese ot es ae operation of expensive equipment. This clogged filter sensor is excellent for servers, high end 

ake ae ae mim alee F i routers and network devices. Other applications include uninterruptible power supplies, cash 
Slot Type with 2M Cable-NPN | 5mm | _Light-On | OR606-ND 36.40 32.76| EE-SX870 registers and other types of machines that use a filter fan. 
jg |UShaped with 2M Cable-NPN | 5mm Dark-On | ORG6O7-ND 38.50 34.65) EE-SX771 Specifications: * Supply Voltage: DC12V * Current Consumption: 60mA (Maximum) 
L-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Light-On OR608-ND 38.50 34.65] EE-SX871 

20 T-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Dark-On OR609-ND 40.17 36.16) EE-SX772 Digi-Key Price Each Omron 

T-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Light-On OR610-ND 40.17 36.16] EE-SX872 Description Part No. il 25 50 Part No. 
RoHS Compliant + Built-in sensitivity adjuster Air Flow Sensor - .5 ~ 1.5M/1 Second 22002-ND 57.90 45.90 44.11 | D6A-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2471 


D7A/D7E Vibration Sensors 


These vibration sensors are perfect for quick detection 
of movements that could cause damage to equipment or 
can be used to safely shut down critical operations. Sen- 
sors are auto-resettable and require no manual resetting. 
D7A is a horizontal keeping vibration sensor that is PC 


OMRON. 


D6F Gas Flow Sensors 


The D6F is a new supersensitive gas flow sensor. It is able to measure both gas velocity and 
direction at extremely low flow rates, and is ideal for looking at low pressure medical gases, 


Fig. 1 —D7A Fig. 2—D7E 


boiler emissions, and HVAC system airflow. It is suitable for measuring the amount of oxygen and nitrogen dioxide, mounted. D7E vibration sensors are low cost sealed vib- 
consumed from a respiratory apparatus in surgery. It can also be used for monitoring air circulation in a building and ration sensors with various sensitivities. Use these sensors 
thus improving the performance and efficiency of air conditioning and building comfort systems. The extreme sensitivity for industrial equipment, cranes, forklifts, industrial man- 
is achieved with a tiny heating element, associated with temperature sensors on both sides. The deviation is temperature ufacturing and boilers. Use in natural gas meter shutofts, 
measured by the two sensors and used to calculate the gas flow and direction, generating a non-linear analogue output vending machines, conveyor systems, earthquake sensors 
in the range of 1V ~ 5V. or any circuits that require safety shutoff during a period 
of vibration or tilting. Vertical Shown 
Case Suitable Flow Digi-Key Price Each Omron Specifications: * Various sensitivities » Contact Capacity: 
Material Gas Range Part No. 1 25 50__|Part No. (D7A) 5uA - 1mA@3VDC; (D7E) 100mA@5-30VDC * Contact Form: (D7A) SPST-NO; (D7E) SPST-NC * Operating 
PPS Air 0~1Liter/minute | Z1671-ND 173.36 156.03 138.70 | D6F-01A1-110 Temperature: (D7A) -30°C ~ 70°C, (D7E) -25°C ~ 60°C Dielectric Strength: AC250V 50/60Hz 
PPS Air 0~2Liter/minute | Z1672-ND 173.36 156.03 138.70 | D6F-02A1-110 
Aluminum | LNG* | 0-5Liter/minute | 21673-NDt 210.17 189.16 168.14] D6F-05N2-000 Digi-Key Price Each mits 
PPS Air 0-3Liter/minute | 22717-ND 265.28 238.76 212.23 |D6F-03A3-0000 Fig. | Description Part No. 1 5 50 | Part No. 
Connector with 2M Cable for D6F Sensors..... 22718-ND 8.87 7.99 7.10 | D6F-CABLE2 90 ~ 170 gal. Vertical Switch, 1mA 72004-ND 30.79 35.82 31.84 |D7AA 
* Liquid Natural Gas t+ D6F-05 is a 1/4” pipe thread version using British Taper (Rc) standard. 1 | 90 ~ 170 gal. Horizontal Switch, 1mA 22005-ND 39.79 35.82 31.84 | D7A-2 
90 ~ 170 gal. Chassis Mount Switch, 1mA Z2006-ND 42.27 38.05 33.82 | D7A-3 
* 130 ~ 200 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2007-ND 11.62 10.46 9.30 | D7E-1 
D6F Air Flow Sensors Rovis 2 | 100 ~ 170 gal. Vibration Switch, 0.1A 22008-ND 6.50 586 5.21 | D7E-2 
= 50 ~ 80° Tilt Switch, 0.1A Z2009-ND 16.63 14.97 13.31 | D7E-3 


Omron's mass flow sensor will detect flows of 1 ~ 10 liters per minute up to a 1 ~ 50 liter per minute version. They use a 
wide supply voltage range of 5 ~ 26.4VDC and will output an analog voltage of 0.5 ~ SVDC. Perfect for medical apparatus, 
fuel cell monitoring and measuring instruments. 


D7H Equipment [isis 
Vibration Sensors 


These vibration switches feature a highly durable stainless 
steel diaphragm that allows detection of very small move- 
ments. Used to prevent secondary damage after earthquakes 
and to replace mercury with a simple mechanical system. 
Manually resettable, vertically mounted sensor in either an 
enclosed case or open sensor. 

Specifications: © 100 ~ 170 gallon, 10A 125VAC, 0.1A 30VDC 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


D6F-P 
Shown with 
PCB Terminals 


Connector 


Digi-Key Price Each Omron ra 5 
Description Part No. 1 25 50 _| Part No. areata Dial Key ; Price Each = Omran: 
How Saneot Oe lor ters ininut Say Se ee eit on | GpeaeADoen 1 [Enclosed Vibration Detection Switch - 10A Z2010-ND 279.46 251.52 223.57 | D7H-At 
Flow Sensor 0 ~ 50 Liters per minute 72208-ND 300.25 270.23 240.20 | D6F-50A5-000 29. | OneniGased Vibration Detection Slich <10h eo 8573 7716 68.59 | D7H-BT 
Dustproof Flow Sensor O=1 Liter, PCB 72785-ND 63.01 5671 50.41 | D6F-POO10AT Open Cased Vibration Detection Switch - 0.1A 22012-ND 85.73 77.16 68.59 | D7H-B2 
Dustproof Flow Sensor 0~1 Liter, Connector | Z2786-ND 63.01 56.71 50.41 | D6F-P0010A2 
Flow Sensor 0 ~ 1 Meters per second 22631-ND 102.36 92.13 81.89 | D6F-WO1A1 
Flow Sensor 0 ~ 4 Meters per second Z2632-ND. 102.36 92.13 81.89 | D6F-WO4A1 4 + 7 7 7 = 
Flow Sensor 0~ 3 Meters per second 72629-ND 40.94 36.85 32.76 | D6F-VO3A1 D6B Tilt Switch Micro Tilt Switch Mini Tilt Sensor 
Cable for Air Flow Sensors 22209-ND 8.87 7.99 7.10 | D6F-CABLE1 Ideal f A t tilt detection. Will gi tl 
Cable for Air Flow Sensors (D6F-W) 22630-ND. 5.12 4.61 _4.10 | D6F-W CABLE al TOF CQUIPMSNL IE CeteGHon... Will’ Give: yOu: a Separate 


output when tilted left or right. Perfect for signaling a screen to 
rotate from portrait to landscape view in keeping with product 
orientation. Can be used in space heaters. 


Specifications: * Output Current: 1mA » Oper. Temperature: 
-10°C ~ 60°C Characteristics: * Supply Voltage: D6B= 2.7V 
~ 3.3V; D6BN= 2.4V ~ 3.6V »* Output High Voltage: D6B= Vdd 
— 0.5V min.; D6BN= Vdd — 0.4V min. * Output Low Voltage: 
D6B= 0.5V max.; D6BN= 0.4V max. * Current Consumption: 
D6B= 20NA max.; D6BN= 10HA max. * Oper. Angle: D6B= 45° 
~ 75°; D6BN= 40° ~ 80° 


D8M Pressure 
Sensors 


D8M pressure sensors are precise detecting change 
of air pressure sensors with outputs of either Analog 
or Digital signals. Perfect for water level monitoring, 
liquid level monitoring and HVAC changes in the 


air flow.Features:* High Noise Immunity * Pressure Range: D8M-D1= 0 ~ 5.88kPa, D8M-Al= 0 ~ 4.9Pa * Current Con- Digi-Ke Rnceleach Omron 
sumption: D8M-D1= 150mA at output 3VDC, D8M-A1= 2.5mA » Temperature Range: -30° ~ 70°C Protection Structure: oti oe ey 
IP40 Characteristics: » Output Resolution: 0.01kPa/1 pulse * Output Frequency Range: 150 ~ 450kHz Description Part No. 1 25 50_| Part No. 
Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2003-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-1 
Pressure Digi-Key Price Each Omron i i itch - i sf 7 
Fig. Type Range Output Part No. 1 25 50 | Part No. Micro SMO Tit Switch - Left/Right ee bed a tee at er 
1 Gauge 0~4.9kPa Analog 22013-ND 55.47 43.97  42.26/D8M-A1 Mini SMD Tilt Sensor - Left/Right cap : : ; 
2 Gauge 0 ~5.88kPa Digital 72014-ND 83.15 63.35 60.33 | D8M-D1 Z2676TR-ND@t 6421.56/2,500 D6BN-IP 
— | Gauge | 0~196.13Pa | Frequency | 22017-ND 140.83 126.76 112.67 | D8M-R1 © ROHS Compliant Cut Tape + Tape and Reel 
Inductive cael) 
Distance Terminal | Output | Digi-Key Price Each Omron 
P roxi m ity Fig. | Maximum | Description Type Type | PartNo. 1 25 50 Part No. 
0.8mm 4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Stainless Steel, Shielded 3-Wire NPN Z1651-ND 97.00 89.82 83.83 | E2E-CR8C1 
Sen sors 1mm M5, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1652-ND 94.18 87.21 81.40 | E2E-X1C1 
1mm 5.4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1653-ND 97.00 89.82 83.83 | E2E-C1C1 
doy : 7 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1062-ND 68.99 63.89 59.63 | E2E-X1R5E1 
aeclgnas ee datecting tie piccence or 1.5mm_| M8, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire_| NPN | 21063-ND 93.09 86.19 80.45 | E2E-X1R5Y1 
absence of ferrous metal close to the sensor 2mm MB, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1064-ND 71.18 65.91 61.52 | E2E-X2D1-N 
and provide an output when detected. 2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN | Z1065-ND 68.99 63.89 59.63 | E2E-X2E1 
Because inductive sensors use electro- 2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1066-ND 82.13 76.05 70.98 | E2E-X2Y1-US 
magnetic fields, they excel over photo 3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1067-ND 72.28 66.93 62.47 | E2E-X3D1-N 
type sensors in environments containing 5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN | Z1068-ND 71.18 65.91 61.52 | E2E-X5E1 
water, oil, dust and dirt. Shielded sensors 1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1069-ND 87.61 81.12 75.72 | E2E-X5Y1-US 
are made with a shielding plate around 7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1070-ND 74.47 68.96 64.36 | E2E-X7D1-N 
the ferrite core to focus ferrous metal sen- 10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1654-ND 75.56 69.97 65.31 | E2E-X10E1 
sing at the sensors head. It also allows the 10mm M30, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1655-ND 93.09 86.19 80.45 | E2E-X10Y1-US 
sensor to be located or mounted close to 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN | Z1075-ND 72.07 66.73 62.29 | E2F-X1R5E1 
surrounding metals. 1.5mm M8, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1076-ND 82.70 76.58 71.48 | E2F-X1R5Y1 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1078-ND 66.54 61.62 57.51 | E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1079-ND 82.70 76.58 71.48 | E2F-X2Y1 
5mm. M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1080-ND 67.67 62.66 58.48 | E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1081-ND 84.85 78.57 73.33 | E2F-X5Y1-US 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN | Z1077-ND@ 77.38 71.66 66.88 | E2F-X10E1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1082-ND 59.72 55.30 51.61 | TL-W1R5MB1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1083-ND 59.72 55.30 51.61 | TL-W1R5MC1 
3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1084-ND 63.35 58.66 54.75 | TL-W3MC1 
2 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1189-ND 61.55 57.00 53.20 | TL-W3MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1085-ND 54.13 50.13 46.79 | TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1086-ND 54.13 50.13 46.79 | TL-W5MC1 
20mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1660-ND 88.74 82.17 76.69 | TL-W20ME1 
Mounting Bracket, Fits M8 Size Sensors. . | Z1656-ND@ 3.47 3.22 3.01 | Y92E-B8 
Mounting Bracket, Fits M12 Size Sensors . | Z1657-ND@ 3.47 3.22 3.01 | Y92E-B12 
Mounting Bracket, Fits M18 Size Sensors .. Z1658-ND@ 3.47 3.22 3.01 | Y92E-B18 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2472 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control Optical Sensors 


Fig. 4 


.— Emitter 


Note: 480-2971-ND has 
straight leads 


Infrared Light Emitting Diodes Slotted Optoschmitt Sensors 


Peak Max. Output) Rise/ 
Style/ VcEO Ic Sensitivity | Digi-Key Price Each Honeywell Output Vec Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pkg. (V) (mA) | Wavelength | Part No. al 100 250 | Part No. Fig. Type (V) (mA) (ns) | Part No. i 100 250 | Part No. 
AlGaAs Transmissive 
1 | Sideview] }% | 8 88Gnm  eoeeo mais a ee see ga Diode 7 15 70 | 480-1945-ND@ 7.74 4.65 4.42 | HOA6990-T51 
: : : ; Transistor | 10 10 | 60/15 | 480-1933-ND 5.26 3.06 2.87 | HOAQ961-N5t 
2 TA a 30 Seta a he 1a rh a Ser e/ Oe 008 12 | Transistor | 10 10 60/15 | 480-1934-ND® 5.09 297 2.78 |HOA0971-N51 
: nn. penbos : u d i Open-Collector| 12 15 70__| 480-1943-ND@ 6.05 3.61 3.38 | HOAG961-T51 
3 | sideview | 12 50 880nm | 480-1966-ND@ 1.57 75.69 | SEP8706-002| [43 | Open-Collector|4.5-12| 50 70 | 480-2974-ND@ 8.82 5.52 5.24 | HOAG991-T51 
17 50 880nm__ | 480-1967-ND@ 1.66 79 _.74 | SEP8706-003 a 
14 [Schmitt Trigger] 12 12 | 60/15 | 480-1941-NDe 5.85 3.49 3.27 [HOA2004-001 
4 | Coaxial | 28 | 50 | 881m ROS uND Ss, 5.32 3.17 297 | SE1470-003L | a5) transistor _| 12 12 | 60/6 | 480-1942-ND@ 9275.80 5.51 |HOA2005-001 
1.8 50 880nm _| 480-1978-ND@ 5.44 3.25 3.04 | SE1470-004L Fans|Stor ; 5 70 Eee 550310 3-80 THOABS7-NES 
5 | Min-pi | 18 75 880nm | 480-1980-ND® 3.38 1.84 1.73 | SE2470-002 16 | Totem Pole ge ; ; ; "| 
19 100 880nm | 480-1981-ND® 484 277 2.60 | SE3470-003 2 15 _|_70_ES0 1856250 10.58 — 6:80-6:44) HOASSET 155 
6 | 10-46 1.9 100 880nm | 480-1983-ND@ 460 263 2.47 | SE5470-003 Gonnectorized Transmissive — RoHS Compliant 
19 100 880nm__ | 480-1984-ND 4.69 2.68 2.52 | SE5470-004 16 [ TotemPole [ 55 40 70 [480-1947-ND 9.58 5.99 5.69 [HOA7720-M22 
GaAs Encoder Detector — RoHS Compliant 
2 TA 15 50 935nm | 480-1961-ND® 170.83 __.77 | SEP8505-002| [17 [inverting Logic] 5.5 7 100 | 480-1949-ND 3542.00 1.84 |HLC2701-001 
15 50 935nm | 480-1962-ND® 136 63 60 | SEP8506-001 , 
3 | Side-view | 15 | 50 935nm | 480-1963-ND¢@ 150 72 66 | SEPa506-002| * POS Compliant 
1.5 50 935nm__ | 480-1964-ND@ 157 75 _.69 | SEP8506-003 i j 
il deme | 28 50 935nm | 480-1976-ND® 5.11 2.98 2.79 | SE1450-003L Reflective Object Sensors 
mene 1.6 50 935nm __| 480-2980-ND@ 5.30 3.15 2.95 | SE1450-004L Max. Output) Rise/ 
5 | Mini-pill 1.6 75 935nm__| 480-1979-ND® 3.12 1.70 1.59 | SE2460-003 Output Vec | Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
17 100 935nm__ | 480-1982-ND 4.25 2.39 2.20 | SE5455-003 | | Fig.| Type (vy) | (ma) (us) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
e | ros | te) 10) Sam pees ay ee Bea | Se 8805-008 | [48 | Transistor [30 30 15 | 480-1928-ND 443 254 2.38 | HOA0149-001 
; roapat ; ; i Transistor | 30 30 15 | 480-1935-ND 466 2.67 2.50 | HOA1397-002 
17 100 935nm | 480-2983-ND@ 447 256 2.40 | $E5455-002 19 y 
17 190 g3snm | 480-2984-NDe 440 2:59 2°36 | SES455-004 Darlington | 15 30 75 | 480-1936-ND 473 271 2.54 | HOA1397-032 
- 20 | Transistor_|_ 30 30 15 | 480-1948-ND 2.94 1.57 1.47 | HLC1395-001 
RoHS Compliant Transistor | 30 30 15 | 480-1985-ND 13.06 842 8.13 | HOA1180-002 
i 21} Transistor | 30 50 15 | 480-2971-ND 9.52 5.96 5.66 | HOA2498-002 
NPN Silicon Darlington _|_ 15 50 75 | 480-2960-ND 14.90 9.82 9.48 | HOA1180-003 
; Transistor | 30 30 15 | 480-1986-ND 11.48 7.41 7.15 | HOA1404-002 
Phototransistors 22 | Darlington | 15 50 75 | 480-2961-ND 11.54 7.44 7.49 | HOA1404-003 
Max. Output] Rise/ 30 0.2 15 | 480-1987-ND 5.16 3.01 2.82 | HOA1405-001 
Output Vec Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 23 Transistor 30 50 15 | 480-2962-ND 21.36 14.96 14.42 | HOA1406-001 
Fig.| Type v) (mA) (us) _| Part No. 1 100 250 | Part No. 30 0.8 15 | 480-1988-ND 5.24 3.05 2.86 | HOA1405-002 
Silicon 30 50 15 _ | 480-2957-ND 3.09 1.65 1.55 | HLC1395-002 
= i a TT Tee 7a 7a Sppeaseoon | | 24 [Photodartingtonl 15 50 75 | 480-2963-ND 8.13 4.88 4.64 | HOA1870-033 
1 | Transistor | 39 175 15 | 480-1958-ND 1.66 79.74 | SDP8436-003 Transmissive 
: : E : 7 | ‘Transistor | 30 50 15 | 480-2958-ND 7.07 4.33 4.11 | HOA0881-155 
30 14 15 | 480-1951-ND 1.79 8984 | SDP8405-002 15] Transistor | 30 50 15 | 480-2969-ND 794 497 4.72 | HOA1887-012 
2 | Transistor | 2° 24 15 | 480-1952-ND 1.79.87 82 | SDP8405-003 | | 95 TIL 45-5| 50 100ns | 480-2959-ND 8.00 4.80 4.56 | HOA0901-012 
30 0.92 15 | 480-1953-ND 1.83 91.86 | SDP8405-013 Transistor | 30 30 15 | 480-1989-ND 9.01 5.63 5.35 | HOA1877-001 
30 1.85 15__| 480-1954-ND 1.67 _.82_.76 | SDP8405-014 | | 26] Transistor | 30 50 15 | 480-2966-ND 9.25 579 5.50 | HOA1877-002 
a: | Tansee | 20 3.60 15 | 480-1955-ND 1.36 63 60 | SDP8406-002 Darlington |_ 15 50 75 | 480-2967-ND 10.22 6.39 5.96 | HOA1877-003 
30 6.50 15 480-1956-ND 1.36 63 -60 | SDP8406-003 27 | Transistor 30 50 15 | 480-2965-ND 9.25 5.79 5.50 | HOA1875-002 
4 | Transistor | 30 3.0 15 | 480-1970-ND 4.69 2.68 2.52 | $D1440-003L | | 28 | 10kM Pull-Up | 12 50 |60/15ns| 480-2970-ND 5.16 3.01 2.82 | HOA2001-001 
| aires 30 4.0 15 480-1971-ND 2.92 4.56 1.47 | $D2440-003 29 | Transistor 30 50 15 _ 480-2968-ND = 5.71 3.41 3.19 | HOA1884-012 
Fansisior | 30 7.0 15 | 480-1972-ND 3.00 1.60 _1.51 | $D2440-004 : a Emitter Detector Pair ——— 
15 | 8.0 mi 75 | 480-2976-ND 475 272 2.55 | SD5410-003 = et = -2972-NDt 859. ; : 
ae a0 in 45 | 480-2977-ND 407 240 2.21 | $05443-002 31 | 9 4ko Pull-Up [4.5-12) 10 5 | 480-2973-ND+ 16.07 10.60 10.23 | HOA6299-003 
7 | Transistor | 30 8.0 min 15 480-2978-ND 4.27 240 2.21 | SD5443-003 t Emitter + Detector 
30 | 16.0 min 15 | 480-2979-ND 419 240 2.25 | $D5443-004 : 
30 8.0 2__| 480-1973-ND 5.26 3.07 _ 2.88 | sps4gi-004_| Slotted Optical Sensors 
8 | Transistor | 30 | 2.0 min 15 | 480-2975-ND 4.34 2.44 2.25 | $D3443-003 : 
Low Light Rejection Max. Output) Rise/) . 
Output v Current | Fall | Digi-K Price Each Hi HI 
3 | Transistor | 30 6.0 15 | 480-1959-ND 17284 78 | SOP8476-201 | | Fig.| Type (Wy | (mA). | (us) | Part Now EE! on |e 
A ; 30 15 15 | 480-1939-ND@ 654 4.01 3.80 | HOA1881-012 
Optoschmitt Ty) Transistor’ |’ 39 30 15 | 480-1931-ND 6.12 3.66 3.42 | HOA0890-L51 
480-1938-ND 5.43 3.24 3.03 | HOA1879-015 
Detectors : 12| Transistor | 30 30 15 | 480-1929-ND@ 4.05 2.28 2.10 | HOA0866-T55 
Max. Output] Rise/ = : 480-1930-ND@ 4.59 2.63 2.46 | HOAQ875-N5t 
- putea th Saat te Blo Key j Frice Each oon Honeywell 24 | Transistor | 30 30 15 | 480-1937-ND@ 8.07 4.85 4.60 | HOA1870-031 
ss eels : ‘ 27 | Transistor | 30 82 15 | 480-1940-ND@ 3.60 2.03 1.87 | HOA1882-012 
ae 16 18 60/15 | 480-1974-ND 5.07 296 277 | $D5600-001 ; 
16 18 bois | 480-1975-ND 501 292 2.73 | $D5620-001 28 | Darlington | 15 50 75 | 480-2964-ND@ 480 2.75 2.58 | HOA1873-013 
9 TIL 12 18 60/15 480-1960-ND. 3.16 1.72 1.62 | SDP8600-001 Transmissive Encoder — RoHS Compliant 
Open-Collector Output 30 TIL 55 12 20 | 480-1932-ND 8.59 5.37 6.10 | HOA0902-011 
fo [17 12 15 7 480-1950-ND 3.59 1.95 1.83 | SDP8314-301_| % RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2473 


Panasonic P Sensor | Detection Output Lens | Digi-Key Price Each Panasonic 
PIR Motion Sensors Fig.| Type | Distance Type Color | Part No. i 25 ‘| Part No. 
Panasonic Electric Works Digital - 5V Black | 255-1849-ND 34.69 31.86 | AMN11111 

Standard Digital - 5V White | 255-1812-ND 34.69 31.86 | AMN11112 
MP motion sensors are passive infrared sensors which detect changes in infrared rays when there is movement from a person 1 Detecti 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1808-ND 35.38 32.49 | AMN41121 
or object. Intended as human body and animal detection with the world’s smallest built-in amplifier design and small size. Biection Analog Black | 255-1815-ND 34.69 31.86 | AMN21111 
Perfect for connecting directly into a microprocessor. Sensor Types: * Standard Detection for most general purpose movement Analog White | 255-1805-ND 34.69 31.86 | AMN21112 
eelenon * Slight Detection for movements as low as 78 * Spot Detection for detecting movements in a much smaller area or Digital - 5V White | 255-1813-ND 34.69 31.86 | AMN12112 
focused spot. * 10 Meter Detection for long distance, wide area movement detection Output Types: ¢ Digital for automated On-Off Slight Digital - 3V Low Power | Black | 255-1809-ND 35.38 3249 | AMN42121 
controls, energy saving for vending machines, ATMs, video games and theme parks ¢ Analog for fine motion detection, slight 2 . | 656° Max . ‘ 
movements and small detection * Lens color does not affect sensor operation Detection Analog Black Poo BIEND) 34.69 31.86 | AMN22111 
Analog White | 255-1806-ND 34.69 31.86 | AMN22112 
Digital - 5V Black | 255-1850-ND 34.69 31.86 | AMN13111 
TOS metal package 9.8 X 9.0 Spot Digital - 5V White | 255-1814-ND 34.69 31.86 | AMN13112 
* 3 D sa 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1810-ND 35.38 32.49 | AMN43121 
Bese Analog Black | 255-1804-ND 35.38 32.49 | AMN23111 
q Analog White | 255-1807-ND 34.69 31.86 | AMN23112 
Cpiical : Digital - 5V White | 255-1803-ND 36.63 33.64 | AMN14112 
: . \ 10 meter , Digital - 3V Low Power | Black | 255-1811-ND 38.64 35.49 | AMN44121 
Quad typé Amplifier 9.5 12.7 Y 17.4 4 | Detection |32-8' Max Analog Black | 255-1817-ND 36.63 33.64 | AMN24111 
PiRelement — Circuit 64 Zones 104 Zones 80 Zones Analog White | 255-1818-ND 36.63 33.64 | AMN24112 
: ‘a Slot Lead 
lectronics Switches A Output Width Spacing | Digi-Key Price Each TT Electronics 
OPTEK Technology Fig. Type Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. fl 100 250 | Part No. 
Slotted Optical 
1_ | Rbe Phototransistor |.190 (4.83) | .320 (8.13) | 365-1008-ND 2.15 1.25 1.20 | OPB620 
2 Phototransistor | .150 (3.81) | .300 (7.62) | 365-1017-ND 2.17 1.27 1.22 | OPB804 
A 365-1260-ND 5.56 3.24 3.11 | OPB817Z 
3 | Phototransistor’ | .20 (6.08) —__| 365-1264-ND 7.59 4.42 425 | OPB917BZ 
4 Phototransistor | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 365-1019-ND 3.00 1.75 1.68 | OPB818 
5 Phototransistor | .100 (2.54) | .300 (7.62) | 365-1021-ND 2.78 1.62 1.56 | OPB848 
Photologic 125 (3.18 _ 365-1234-ND 7.10 4.13 3.97 | OPB941W51Z 
8 9 125 (3.18) 365-1265-ND 7.07 4.12 3.96 | OPB930WS5Z 
-190 (4.83) 365-1090-ND 2.78 1.62 1.56 | OPB625 
As Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1111-ND 4.81 2.80 2.70 | OPB970N11 
125 (3.18) 365-1113-ND 4.24 247 2.37 | OPB973N51 
8 Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1087-ND 3.91 2.28 2.19 | OPB460L11 
9 Phototransistor _|.125 (3.18) — 365-1341-ND 5.34 3.11 2.99 | OPB880P51Z 
Photologic -125 (3.18) — 365-1246-ND 6.22 3.62 3.48 | OPB990T55Z 
10 | Phototransistor | .125 (3.18) _ 365-1235-ND 5.31 3.09 2.97 | OPB891T51Z 
Phototransistor | .125 (3.18) _— 365-1401-ND 5.17 3.01 2.90 | OPB829CZ 
11 Phototransistor | .205 (5.21) | .380 (9.65) | 365-1105-ND 2.67 1.56 1.50 | OPB855 
— 365-1335-ND 5.75 3.35 3.22 | OPB830W55Z 
‘ _ 365-1337-ND 7.34 4.28 4.11 | OPB840W11Z 
12) Phototransistor ].125 (3.18) | 399 (g.43) | 365-1101-ND 4.02 234 2.25) OPBE40L11 
_ 365-1338-ND 5.78 3.36 3.24 | OPB841W55Z 
13 | Phototransistor | .125 (3.18) | .220 (5.59) | 365-1106-ND 4.26 248 2.39 | OPB865N11 
14 | Phototransistor —_|.160 (4.06) | .300 (7.62) | 365-1099-ND 2.31 1.35 1.30 | OPB825 
15 | Phototransistor | .150 (3.81) | .275 (6.99) | 365-1089-ND 2.15 1.25 1.20 | OPB610 
F 365-1110-ND 4.92 2.87 2.76 | OPB960TT1 
16 | —Photologic | 126 (3.18) | 320 (6.13) | 365-1442-ND 404 236 227 | OPB970TS5 
17 Photologic 125 (3.18) =— 365-1402-ND 641 3.73 3.59 | OPB981T51Z 
125 (3.18) - 365-1403-ND 6.30 3.67 3.53 | OPB990T51Z 
Slotted Optical Flag 
18 Transistor .080 (2.03) | .275 (6.99) | 365-1009-ND 5.34 3.11 2.99 | OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
365-1094-ND 3.25 1.89 1.82 | OPB800L55 
16 | Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) | 365-1095-ND 3.33 1.94 1.87 | OPB810L51 
365-1097-ND 3.19 1.86 1.79 | OPB811L55 
i 365-1331-ND 5.64 3.28 3.16 | OPB810W51Z 
19 | Phototransistor |.375(9.53) | = — | 365-1333-ND 5.39 314 3.02 | OPB811W55z 
20 | Phototransistor | .375 (9.53) = 365-1400-ND 5.78 3.36 3.24 | OPB815WZ 
21 Phototransistor 1.26 (32) = 365-1262-ND 7.78 4.53 4.36 | OPB819Z 
Continuous | Reverse| V(BR)CEO | Min. Lead TT 
Forward oc Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Curr. (mA) | Voltage | (Min.) Inch (mm) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
5 50 5.0 30 .374 (9.5) | 365-1407-ND 50 29.28 | OPBG09AX 
6 50 5.0 30 -370 (9.4) | 365-1408-ND 50 29 _.28| OPB609RA 
365-1409-1-NDO 85 5 AT 
7 50 5.0 30 038 (.95) | 365 4409-2-ND+ '380.00/1,000 | OPB609GU 
365-1014-ND* 3.16 = 1.84 1.77 | OPB742 
a 20 30 | 188-81) | 365-1015-No* 3.93 2.29 2.20| OPB745 
9 40 2.0 30 -165 (4.19) | 365-1091-ND 3.63 2.12 2.04 | OPB704 


CutTape  t Tape and Reel * Collector Emitter Voltage: OPB742: 30V; OPB745: 15V 
Reflective Color Sensor 


Continuous Supply 
Forward Current Voltage Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. (mA) Voo Part No. 1 100 250 | PartNo. 
10 30 5 365-1378-ND 24.92 14.50 13.94 | OPB780Z 


Photologic® Reflective Object Sensors 


Operating Minimum Lead 

DC Supply Wire Length Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Voltage Inch (mm) Part No. al 100 250 | Part No. 
1 4.75 ~ 5.25 18.0 (457.2) 365-1255-ND 9.35 5.44 5.24 | OPB716Z 
12 4.75 ~ 5.25 12.0 (304.8) 365-1258-ND 9.74 5.67 5.45 | OPB770TZ 


Liquid Tube Sensors 


Reflective Object Sensors 


- - Continuous | Reverse | V(BR)CEO | Min. Lead TT 
Continuous | Reverse | V(BR)CEO | Min. Lead | ‘ T F Forward DC Voltage |Wire Length| Digi-Key Price Each Electronics 
A Cate} ue ae ea tol Key , Price Fath Electranlcs Fig.|Current (mA) | Voltage | (Min.) | Inch (mm) | Part No. 1 100 250 |Part No. 
2 EE i ola aE CO ao SUL 30 | 33 (8.38) | 365-1236-ND 6.93 4.04 3.88 | OPB350 
{00 78.0 (457.2) | 365-1399-ND 235 7.19 6.91| OPB700ALZ 5 «| 33 oe 365-1237-ND 740 431 414 |OPB350L187 
1 100 2.0 25 4.0 (101.6) | 365-1364-ND 10.92 6.36 6.11| OPB700Z 13 50 2.0 4938-1 
25 | 33 (8.38) | 365-1238-ND 740 4.31 4.14 |OPB350L250 
50 18.0 (457.2) | 365-1253-ND 14.27 8.31 7.99 | OPB701ALZ 3 a3 (e-38) eceaneti 40 431444 |OPRaDLORD 
2 50 30 30 50 (12.7) | 365-1012-ND 8.36 4.87 4.68 | OPB/10 33 (8.38) : : : 
15 45 (11.43) | 365-1093-ND 3.69 2.15 2.07| OPB/O7A 25 24 (610) | 365-1239-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W187Z 
3 50 2.0 30 “45 (11.43) | 365-1092-ND 2.86 1.67 1.60| OPB706A 14 50 2.0 25 24 (610) | 365-1240-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W250Z 
q 50 20 30 180 (4.57) | 365-1088-ND 7731.01 _.97 | OPBOOGA 24 24 (610) | 365-1406-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W062Z 


D Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2474 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. os * Pulse Optical Peak UI 
: electronics Infrared Emitters and Receivers Style/ | Forward Power Emission | Beam| Digi-Key Price Each Electronics 
IPTEK Technology Fig. | Pkg. | Current Output Wavelength | Angle| Part No. id 100 = 250 | Part No. 
365-1471-1-NDO$ 3.22 2.08 1.79 |OP280PS 
1.0A |0.15mW/cem2} 850nm 50° 
Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 6: |'pilees 365-1471-2-NDt$ 2839.99/2,000 | OP280PS 
365-1472-1-NDO$ 11.12 7.19 6.16 /OP280V 
1.0A | 2.50mW/cm2| 850i 18° 
mem oe 365-1472-2-NDt+ 9779.97/2,000 | OP280V 
Hermetically Sealed 
4g PC Mount] 1.04 | 1.00mwiem2] 935nm ] 24° | 365-1040-ND 3.52 2.05 1.97 |OP124 
PC Mount} 1.0A | 3.50mW/cm2| 890nm | 24° | 365-1050-ND 3.41 1.99 1.91 |OP224 
99 | 70-46 | 10.08 | 4.0mw/em2 | 935nm | 18° | 365-1041-ND 341 1.81 1.74 |OP132 
Fig. 8 Fig. 10 4 | Fig. 11 Fig. 12 i i TO-46 | 10.0 | 5.0mW/cm2| 935nm | 18° | 365-1042-ND 341 1.81 1.74 |OP133 
U 21 | 70-46 | 10.0A | 5.0mW/em2 | 890nm | 50° | 365-1051-ND 3.30 1.92 1.85 |OP233W 
0 CutTape tTapeandReel $+NEW! 
PIN Silicon Photodiodes 
- r rz - Peak 1T 
Fig. 15 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. VR Wavelength tr/tt Part No. 1 100 250 | Part No. 
oo | 0 60V 935nm 6ns | 365-1084-ND ot 53-51‘ | OP906 
T-13/4_ | 60V 890nm 5ns__| 365-1086-ND 1.13 ‘66 —_—64_| OP999 
23 | Side-View | 60V 935nm 6ns__| 365-1085-ND 04 5553 | OP950 
= : ; Infrared NPN Phototransistors 
Fig. 22 Fig. 24 “8 2 Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 
Peak TT 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Pkg. |YCEO| ‘'c | Wavelength | Part No. 1 100 250 | Part No. 
SMT Phototransistors 
365-1477-1-NDO NEW! 52 34 ~—-.29 | OP500 
41 L288 | 800 | Oma | 985nm | 365-1477-2-ND+ NEW! 690.00/3,000 | OP500 
365-1478-1-NDO NEW! 39° ~~«.26~——«22 | OPS0t 
Foe Fag a. 45 NEW: 0805 | SOV | OtmA | 985nm | 365-1478-2-ND+ NEW! 510.00/3,000_| oP501 
'9- ig. 1g. . joe: (aol nema | a5 365-1155-1-ND0 39.26 ~——«.22 | OP520 
rr =m nm | 365-1155-2-ND: 360.00/2,000 | OP520 
365-1156-1-NDO 36.24 ~—«20 | OPS21 
1206 | 30V | 0.5mA | 935nM | 365-1156-2-ND 320.00/2,000 | OP521 
365-1157-1-NDO 36.24 ~—«20 | OP522 
13| 1206 | 30V) 1.0mA | 985mm | 9365-1157-2-ND 320.00/2,000 | OP522 
i4[_Axial__[ 30V | 25mA | 936nm__| 365-1158-ND 36.21 ~—~.20 | OP570 
: 365-1159-1-NDO 39°26 ~—~«22 | OPS7I 
15 | Gull Wing | 30V | 25mA | 935nm | 365-1159-2-ND 180.00/1,000 | OP571 
7 pact . Rows) [16| Yoke | 30V| 50mA | 935nm | 365-1160-1-NDO 3321.18 | OP572 
Infrared Light Emitting Diodes [Gas] 47| Fev. Gul any} sma | 095 365-1161-1-NDO "39°26 ~~~22 | OP573 
= eT a 7 Wing aa nm | 365-1161-2-ND: 180.00/1,000 | OP573 
ulse ptical ea 365-1162-1-NDO 32 34 ~~ ~.29 | OP580 
Style) |Forward| Power | Emission | Beam| Digi-Key Price Each Electronics | | 18| PLCC | 30V | 25mA ) 935nm | 366 4469-0.ND 460.00/2,000 | OP580 
Fig. Pkg. Current Output Wavelength| Angle] Part No. 1 100 250 |Part No. 365-1475-1-NDO NEW! “49 32 27 | OP525 
Plastic 33] 1210 | 30) 1.0mA | 935nm | 365-4475-2-NDt NEW! 330,00/1,500 | OP525 
T-13/4 | 750mA) .50mW/cm2 | 890nm | 50° | 365-1060-ND 99 58 56 |0P294 Phototransistors 
T-13/4 | 5.0A | 44mW/em2 | 890nm | 20° | 365-1061-ND 1.07 63 60 |OP295A 1 | 1-13/4 | 30v | 2.35mA | 890nm | 365-1077-ND 915351 | OPS99A 
T-13/4 | 5.0A | 77mW/cm2 | 890nm | 20° | 365-1062-ND 1.07 63 .60 /OP295B " oy same aanm a a at opetee 
S 2 jo be oh i 19m. nm ial -l 2 J 
T-13/4 | 1.08 o.7omWiem? 890nm | 20° | 865-1063-ND 1.07 63 60 |OP297A aa] | SV) 2 tSmA | San ae gee Ae aes 
T-13/4 | 5.0A | 210mW/cm2 | 890nm | 50° | 365-1056-ND 1.07.63 60 |OP290A ti | aov| oisma | soenm  (esebiceeein tos A ealsarr 
1) 1-13/4 | 5.0A | 16mW/cm2 | 890nm | 50° | 365-1057-ND 1.07 63.60 |OP291A Side-View | 30V } 2.55mA | 935nm | 365-1070-ND “94 55.53 | OP550A 
To-46 | 2.0A | 16mWicm2 | 890nm | 60° | 365-1058-ND 99 58 56 |OP293A 25 | Side-View | 30V | 1.30mA] 935nm_ | 365-1071-ND 94 55 53 | OP550B 
To-46 | 20A | 13mW/cm2 | 890nm | 60° |365-1059-ND 99 58 56 |0P293B Side-View | 30V | 0.25mA | 935nm__| 365-1072-ND 94-5553 | OPS50C 
To-46 | 2.0A | 3.0mW/cm2 | 890nm | 25° | 365-1064-ND 99 58 56 |OP298A To-18 | 30V| 3.0mA | 890nm | 365-1074-ND 94 55 53 | OPS593A 
0-46 | 2.0A | 2.4mW/em2 | 890nm | 25° | 365-1065-ND 99 58 56 |OP298B 26) 10-18 | 30V) 7.5mA | 890nm | 365-1075-ND 94 5553 | OP598A 
TA 3.0A | 2.70mWicm2| 890nm | 18° | 365-1054-ND 1.27.74 71 |OP265A T0-18_| 30V| 5.0mA | 890nm_| 365-1076-ND 94 _.55_.53_| OP598B 
Saar 5 27 | PC Mount | 25V | 7.0mA | 890nm | 365-1078-ND 3.19 1.86 1.79 | OP644SL 
Side-View | 3.0A |0.60mW/cm2] 890nm | 40° | 365-1052-ND 99 58 56 |OP240A 7048 1 anv OsmA 1 890nm — IEGSEIn7aEIn ag) = 9.947914 1 OPADIWEL 
2| Side-View | 3.0A | 0.60mW/cm2| 890nm | 40° | 365-1053-ND 1.07 63 60 |OP245A 28! 9-18 | 30v| 25mA | gs90nm | 365-1080-ND 382 293 2414 | OPB02WSL 
Side-View | 3.0A |0.40mW/cm2| 935nm | 40° | 365-1043-ND 99 58 56 |OP140A T0481 30V 1 -7.0mA | 890nm | 365-1081-ND 294172165 | OPB04SL 
3 | Side-View | 3.0A | 0.30mW/cm2| 935nm | 40° | 365-1044-ND 99 58 56 [OP140B 29} To-18 | 30V| 15.0mA | 890nm | 365-1082-ND 294 1.72 1.65 | OP805SL 
4 | Side-View | 3.0A | 0.40mW/cm2| 935nm | 40° | 365-1045-ND 1.05 61 59 [OP145A Photodarlington 
TA 3.0A |4.95mW/cm2] 935nm | 18° | 365-1046-ND 1.13 66.64 [OP165A 080s | a5v | 10.0ma| 93snm | 265°1480-1-NDO NEW! 49° «32 ~~—«27 ‘| OPSO1DA 
5 TA 3.0A |0.85mW/cm2) 935nm | 18° | 365-1047-ND 1.13 66 64 |OP165C "1 ; 365-1480-2-NDt NEW! 630.00/3,000_ | OP501DA 
TA 3.0A_|1.95mW/em2| _935nm_| 18° | 365-1049-ND 1.27.74 __.71 |OP166A osos | 35V | 10.0mA | 935nm_ | 365-1479-1-NDO NEW! A932 27 | OPSOODA 
; 5 eRe : 365-1479-2-ND+ NEW! 630.00/3,000 | OP500DA 
6 TA 3.0A [0.50mWicm2| 935nm | 90° | 365-1048-ND 1.24.72 70 |OP165w eee aa 2 7 99 TOPEDIDA 
. 2 = | 365-0551 1206 | 35v| toma | 936nm | 365°1473-1-NDO NEW! ee : 5 
7 TA 3.0A | 41.00mW/cm2 | 890nm | 90° | 365-1055-ND 1.27 74.71 |OP266w re 365-1473-2-ND+ NEW! 460.00/2,000 | 0P521DA 
8 | Side View | 1.0A - 850nm 36° | 365-1005-ND 2.59 1.51 1.45 |OP245PS 365-1474-1-ND) NEW! 52 34 29 | OP520DA 
gf TA 3.0A |.055mW/cm2| 850nm | 120° |365-1006-ND 2.34 1.36 1.31 [OP265WPS 1206 | 35V} 10mA | 935nm | 365-1474-2-ND+ NEW! 460.00/2,000 | OP520DA 
10 | End-Looking| 100mA = 850nm | 50° | 365-1007-ND 2.28 1.33 1.28 [OP268FPS 365-1481-1-ND) NEW! 4932 ~—~«.27 ‘| OP580DA 
SMT Plastic 18) PLCC | 36V | 10.0mA | 935nm | 365-1481-2-NDt NEW! 440.00/2,000 | OP580DA 
23 | Side-View | 15V | 11mA | 935nm__| 365-1073-ND 168.98 94 | OP560C 
11] 0805 | Soma | o.2mWicm2 | s8onm | 150° |S051147-1-NDO 422824 |0P200 28{ To-18 | 15V| 4mA | 890nm | 365-1083-ND 3822.23 2.14 | OPS30WSL 
eosallitieesD 540.00/3,000 |OP200 365-1476-1-NDO NEW! 59. ~.38~.33 | OPS25DA 
t2| 4206 | soma | o.2mwiem2 | sgonm | 150° |365-1148-1-NDO 42.28.24 |OP250 33} 1210 | 35V | 10.0mA | 935nm | 365.4476-2-ND+ NEW! 390.00/1,500 | OP525DA 
; 365-1148-2-NDt 380.00/2,000 |0P250 seuigs saeeanane 
13} 1206 | soma | 0.3mWicm2 | sgonm | 105° |S651149-1-NDO 49.3227 OP251 
365-1149-2-NDT 440.00/2,000 |OP251 Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each TT Electronics 
14] Axial | 50mA | 1.5mW/cem2 | 880nm | 25° | 365-1150-ND 47.28 27 |0P270 Fig.| Pkg. Output Wavelength | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
; , /365-1151-1-NDO 55.3631 [OP271 Photologic 
ae | fmocsvzno aon fort |] Sever [usm | Som | ascend 22813) 18 | Onasoac 
Rev. Gul 7 ~ [865-1153-1-NDO 59.38.33 [OP273 ide"Wiew_| TTL Sam Sat 30__1.25_| OPLS50- 
Win BOmA | 1.6mWiem® | 8BOnm | 25° | 365-1153-2-NDt 260.00/1,000 |0P273 er ‘ 
g —_—— VCSEL Infrared Emitting Laser Diodes 
2 , |365-1154-1-NDO 52.34.29 ]0P280 
PLCC 50mA | 0.5mW/cm' 880nm 100 
365-1154-2-NDt 480.00/2,000 |O0P280 Peake MOniicali beak Bean TT 
> | 965-1468-1-NDO¢ 49 32 .27 |OP180 Style/ Current | Power Emission |Diver-| Digi-Key Price Each Electronics 
re 1.0A | 0.50mW/cm2) 940nm | 100 365-1468-2-ND+¢ 440.00/2,000 |oP180 Fig. Package Forward| Output |Wavelength| gence | Part No. 1100 250 | Part No. 
euEGCE 8 | Lateral Convex | 20mA | 1.5mw | 850nm | 6° |365-1146-ND@ 872 5.08 4.88 | OPV382 
pLec-2 | 1.04 | 0.85mwicm2) 875nm | 90° Sa pene A an aiiono Appene 27 | Pill Pack Flat | 20mA | 1.5mW_|860nm | 20° |365-1141-ND@ 8.66 5.04 4.85 | OPV320 
seis 00/2, 31|__ SOT-23 Flat 30mA | _timW_ | 850nm | 12° [365-1122-ND 15.75 13.92 13.62 | OPV240 
365-1470-1-NDO$ 1.04 68 58 |OP280KT 32|___ Lateral Flat 20mA | t5mW | 850nm | 20° |365-1145-ND@ 847 4.93 4.74 [OPV380 
2 yo 
TOA | 0.86mWiem* | 860nm | 90° | ges 47O2 ND 920.00/2,000 |OP280KT_| » RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1091) 2475 


Kingbright Infrared LEDs 


WWW.KINGBRIGHTUSA.COM 


oHS 


Dim. in mm 
Fig. 2 LED Peak Oper.| Typ. Cut Tape 
Dia. Wave- | Lens | Curr. |Forward | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Kingbright 
ee *[48 Cathode 27 | Fig.| (mm) _| Length | Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
vere | | iC | IH 1A | 3.0x1.0 | 940nm | Clear | 20 1.2 754-1065-1-ND 33 2.44 17.88 | 2,000 98.00/M | APA3010F3C 
02.9 25 1B | 3.0x1.0 | 880nm | Clear | 20 1.3 754-1070-1-ND 59 4.39 32.18 | 2,000 | 176.00/M | APA3010SF4C 
1C | 3.0x1.0 | 940nm | Blue | — _ 754-1067-1-ND 39° 2.93 21.45 | 2,000 | 117.00/M | APA3010P3BT 
2 3mm | 940nm | Clear | 20 1.2 754-1241-NDt 20 #161 1222) — — | WP7104F3C 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Bulk 
Fig. 2 8.601, 27.60 LED | Peak Oper. | Typ. 
BS. Infrared pao t 0 B00 2 26.60 Dia. | Wave- | Lens | Curr. | Forward) Digi-Key Price Each Lumex 
LUMEX ete “| Ie54 Fig.| (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage| Part No. 1 10  100/ Part No. 
3% LEDs mi, la\eei 4 T > 3 | 940nm | Clear; 60 | 12 |6/-1000-ND 25 23.20 | OED-EL-8L 
. Dim. in mm aca 2 | 5 | 940nm | Clear | 100 | 1.5 |67-1001-ND 27.25.22 | OED-EL-1L2 


Panasonic 


Photo Interrupter 


Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is used as the 
light emitting element, and a high sensitivity photo transistor is used as the light detecting element. The two elements face each other, 
so an object passing between them is detected. 


Sensing Sensing Terminal Typ. ton/off Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Method Distance Type (usec.) Part No. 10 100 Part No. 
1 Slot 3.0mm PC Board 5/5 CNZ1021-ND® 1.39 1.16 93 CNZ1021 
2 Slot 3.0mm PC Board 5/5 CNZ1023-ND® 1.33 1.07 80 CNZ1023 
0.9mm PC Board 35/35 CNZ1002-ND 87 13 59 CNZ1002 
3 Slot 1.2mm PC Board 35/35 CNA1303K-ND 87 13 59 CNA1303K 
2.0mm PC Board 35/35 CNA1302K-ND® 87 73 59 CNA1302K 
4 Slot 5.0mm PC Board 6/6 CNZ1111-ND® 2.65 2.12 1.65 CNZ1111 
5 Slot 5.0mm PC Board 6/6 CNZ1112-ND® 2.02 1.62 1.22 CNZ1112 
5.0mm PC Board 6/6 CNA1012K-ND@ 1.38 1.16 93 CNA1012K 
6 Slot 10.0mm PC Board 6/6 CNZ1120-ND® 1.86 1.49 1.12 CNZ1120 
1.0mm PC Board 50/50 CNA1311K-ND® 87 66 50 CNA1311K 
7 Slot 1.0mm PC Board 50/50 CNA1311KOTLC-ND® 1.04 87 70 CNA1311KOTLC 
2.0mm PC Board 50/50 CNA1312KOTLC-ND® 98 82 66 CNA1312KOTLC 
8 Slot 3.0mm PC Board 5/5 CNA1006N-ND® AT 58 4 CNAT006N 
9 Slot 5.0mm PC Board 5/5 CNA1007H-ND@ 14 56 42 CNA1007H 
10 Slot 5.0mm PC Board 6/6 CNA1011K-ND® 1.51 1.21 91 CNA1011K 
@ RoHS Compliant 


Optical Interrupters Phototransistors 
Slot | Response | Max. Output Max. Peak 
Output | Width | Time (tr/tf) | Current Digi-Key Pricing Rohm Output | Sensitivity 
Fig.| Type (mm) (us) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. A Output | Style/ Current | Wavelength | Digi-Key Pricing Rohm 
a (et 0 BS Lm al ay peuaren <y ea , cy a rae ND} 1.06 a a) RCE 
1.0 10/10 30 | 511-1338-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-124F 10} NPN | ovr 7 300 B111385.2NDe _-317.00/1.000__- | RPM-O12PBT87E 
1 | NPN | 20 10/10 30 | 511-1347-ND 118 6.90 47.22 | RPI-221 | pn | SME 10 600 511-1356-1-ND+ 1.06 6.21 42.50 | RPM-075PTT86 
20 10/10 30 | 511-1348-ND 118 6.90 47.22 | RPI-222 ee san a 800 sh eb lle 5g oo. ou18.000 = Sena 
ide View ia ia Z 0 . a 
40 | 10/0 30 SUeat ND 1486.90 47.22 |RPI-411C1 | [43 NPN_| Side View | 30 800) 511-1354-ND TL 4.14 28.33 | RPM-22PB 
2] npn | o8 10/10 30 | 511-1337-ND 1.41 8.71 63.72 | RPI-122F Top 30 800 511-1357-ND 65 3.80 25.97 | RPT-34PB3F 
14) NPN 1 30 800 511-1358-ND 83 4.83 33.05 | RPT-37PB3F 
3 NPN 1.2 10/10 30 511-1339-ND 1.41 8.71 63.72 | RPI-131 T1 30 800 511-1359-ND 83 4.83 33.05 | RPT-38PB3F 
20 10/10 30 | 511-1349-ND 143 6.97 50.98 | RPI-243, + Cut Tape + Tape and Reel 
4] npn | 20 10/10 30 | 511-1350-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-246 P 
Infrared Emitters 
5 | npn | 30 10/10 30 | 511-1340-ND 97 5.69 38.96 | RPI-303 a 
‘mittin 
6 | npn | 30 10/10 30 | 511-1351-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-352 hk ae 
7 | nen | 50 | toM0 30 | 511-1475-ND 1147.18 53.82 [RPLS7ONT| pig ae eal i on nig) Key ? pe tere ee 
8 | PhotoIC} 1.1 5/.05 10 511-1342-ND 2.00 12.99 99.42 | RPI-1133 12 | Side View | 50 433 950 511-1361-ND 89 5.18 35.41 | SIM-20ST 
13 | Side View | 50 | 13 | 950 611-1362-ND 89 5.18 35.41 | SIM-22STF 
Photoreflectors 11 00 | 1.3 | 950 511-1363-ND 57 3.20 20.78 | SIR-34ST3FF 
13/4 | 100} 13 | 950 511-1364-ND ‘57 3.20 20.78 | SIR-56ST3FF 
Maximum Emitting TW 75 | 12 | 940 511-1343-ND 1.06 6.21 42.50 | SIR-320ST3FF 
alae es aM ea eed a Efe Rohm | || stam | too figs | 950 | SitiseND = 77 agg 069 | SIR s0gSTAATE 
LG La | EN) |) || Med || beta dl Ww WL ee 113/44 | 100 | 134 | 940 — | 514-1365-ND 50-280 18.18 | SIR-563ST3FM 
9 | Top 30 1.34 800 | 511-1366-ND 2.32 15.07 115.32 | RPR-220 13/4 | 100 | 16 | 850 511-1346-ND 1.96 12.73 97.43 | SIR-568ST3F 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


yy : 
VISHAY. Semiconductor 


. . ® 
Ambient Light Sensors Ree 
Peak Photo Current View 
Wave- Bandwidth Standard Angle Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. | Package | length (nm) (nm) Typ. (WA) (°) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
751-1056-1-NDt 1.27 1.01 .86 | TEMT6200FX01 
1 [O805SMD| 850 450 ~ 610 ed 120 | 751-1056-2-ND¢ 1194.75/3,000 TEMP6200FX01 
751-1051-1-NDt 2.46 1.88 1.62 | TEMD6010FX01 
‘ 1206 SMD 540 430 ~ 610 0.04 120 751-1051-2-ND¢ 2285.40/3,000 TEMD6010FXO1 
751-1055-1-NDt 1.44 1.14 .98 | TEMT6000X01 
1206SMD | 570 360 = 970 50 120 | 751-1055-2-ND¢ 1356.75/3,000 TEMT6000X01 
3 3mm 570 360 ~ 970 200 60 751-1057-ND 10 55 42 | TEPT4400 
4 5mm 570 360 ~ 970 350 40 751-1058-ND 14 58 45 | TEPT5600 
5 5mm 570 360 ~ 970 75 100 751-1059-ND 14 58 45 | TEPT5S700 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
. ® 
Reflective Sensors Digi Reel 
Operating | Peak Operating Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. | Range (mm)| Distance (mm) Output Package Part No. 1 10 100 Part No. 
6 0~4.5 <0.5 Transistor _- 751-1025-ND 1.26 1.01 84 CNY70 
7 02-40 1 Transist Straight Leads} 751-1031-ND 1.14 99 76 TCRT1000 
sate Fansisior | Bent Leads | 751-1032-ND 1.17 94 79 _|TCRT1010 
‘ 751-1033-5-ND 1.14 99 76 TCRT5000 
BS | Bees 26 Transistor = ___| 751-1034-5-np 114 ‘99 76__| TCRTSOOOL 
r 751-1029-1-NDt 3.14 2.39 2.06 TCND5000 
9 2~25 8 PIN Photodiode} = — 751-1029-2-ND¢ 1942.20/2,000 TCND5000 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
= . ® 
Transmissive or Interrupter Sensors Digi Reel 
Cut Tape Tape and Reel§ 
Gap Aperture | Rise/Fall Digi-Key Price Each Pricing Vishay 
Fig. (mm) | Package (mm) Time (js) Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
10 3.0 0.3 20/30 751-1030-1-ND 2.14 1.69 1.45 670.95/M TCPT1300X01 
i = 0.3 20/30 751-1040-1-ND 2.43 1.85 1.59 751.40/M TCUT1300X01 
11 2.8 = 0.5 15/10 751-1036-5-ND+ 1.11 89 14 = TCST1230 
12 2.7 = 0.5 15/10 751-1039-5-NDt 1.64 1.42 1.09 = TCST5250 
3.1 w/o flange 0.5 10/8 751-1035-5-ND+ 1.45 1.16 97 = TCST1202 
13 34 ith fl 0.5 10/8 751-1037-5-ND+ 1.61 1.26 1.06 — TCST2202 
ot | wenange 0.25 10/8 751-1038-5-NDt 1.81 1.42 1.19 —_| TcsT2300 
tTube —§ For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Dimensions in mm Temp. Digi-Key Price Each 
e lex l Ss Description Range (°C)| Package |Part No. 1 10 25 50 
Microelectronic Integrated Systems Precision Programmable Linear Hall IC -40 ~ 85 | 4-SIP(VA) |MLX90215EVA-ND@ 9.85 7.40 6.12 5.10 
. Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND® 999 7.71 5.93 4.56 
Prog rammable Linear Precision Programmed Linear Hall IC, 10mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-BCO3-ND 18.36 1380 11.40 9.50 
Precision Programmed Linear Hall IC, 20mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-CC03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
: -40 ~ 150 | 4-SIP(VA) 
Hall Effect ICs Precision Programmed Linear Hall IC, 50mV/mT, 2.5V (va) MLX90215LVA-GC03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
Features: Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 1V MLX90215LVA-LA03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
* Quad switched/chopper stabilized Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-LC03-ND 18.36 13.80 1140 9.50 
* Ratio metric output for A/D interface Daughter Board for PTC DeviceS......-.s.scsccsccsscsesscsssseses PTC-04-DB-90316-ND 0322 #+- — — 
« Adjustable quiescent voltage (Vo) 2: Test/Readback 
* Very low quiescent voltage temperature drift 3 GND Programmer for PTC Devices..............c.csccccecesceseseeeeeteeetteeeteeees PTC-04-ND 1450.00 —- — — 
* Adjustable sensitivity 4: Output 
* Adjustable temperature compensation of sensitivity eel RoHS Compliant 
4 ® 
Hall Effect Sensor ICs — US Series DigiReel® [750% top view 
1: VDD al fe 
Operant Point Release Point Cut Tape Tape & Reel 2: Output —+ i on 
Supply (m (mT) Output] Operating | Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3:GND 275 
Package | Voltage | Min. | Typ. | Max. | Min.| Typ. | Max.) Type Typet Range Part No. 1 10 25 100 |Part No. 3,000 BSC 
TSOT-3L -40°C ~ 85°C US1881ESECT-ND® 1.67 1.26 97 57 |US1881ESETR-ND®@ 372.37/M 4 y 
UA-92 35-241 101501 90 | -90/] 5.0) -1.0] open US1881EUA-ND§ 1.76 1.33 1.02.61 |— = Thickness: 
SOT-23 | ~" . . . . . . pea, Bidirectional US1881LSOCT-ND 166 1.29 1.00 .60 |— = 0.90 - 0.85 
UA-92 -40°C ~ 150°C | US1881LUA-ND§ 1.94 147 1.13 67 |— = 
TSOT-3L| 3.5~24 | 0.5 | — | 9.5 | -9.5| — | -0.5 US1881LSECT-ND® 1.85 1.39 1.07.64 |US1881LSETR-ND® 413.40/M UA-92 
SOT-23 US2881ESOCT-ND 194 152 1417 70 |— _ 14: VDD 
TSOT-3L -40°C ~ 85°C | US2881ESECT-ND® 1.89 142 1.10 .65 |US2881ESETR-ND® 422.00/M 2: GND 
UA-92 | 35~24 | 0.5 | 2.0) 4.5 | -4.5| -2.0] -0.5 | Open | Bidirectional US2881EUA-ND§ 1.94 14714367 |— =! | 3 output 
S0T-23 Drain “anc ~ 150°¢ | US2881LSOCT-ND 209 163 1.26 .75 |US2881LSOTR-ND 559.70/M 
UA-92 ~ US2881LUA-ND@§ 225° 169 1.31.77 |— = 
SOT-23 US2882ESOCT-ND 1.73 1.35 1.04 62 |— _ 
TSOT-23| 3.5~ 24 | -30] — | 6.0 | -6.0) — | 3.0 Bipolar -40°C ~ 85°C | US2882ESECT-ND® 1.76 1.33 1.02  .61 |US2882ESETR-ND® 393.06/M 
UA-92 Open US2882EUA-ND§ 1.85 140 1.08 64 |— = 
SOT-23 ‘ US2882LSOCT-ND 1.73 1.35 1.04 62 |— _ 
ua-g2 | 25~24 | -20) 2.0 | 6.0 | -6.0| -2.0) 2.0 | Drain | pitirectional |-40°C ~ 150°C | US2882LUA-ND§@ 213 160 124 73 |— = 
TSOT-3L| 3.5~ 24 | -35 | — | 6.0 | -6.0| — | 3.5 US2882LSECT-ND® 2.04 1.53 1.18 70 |US2882LSETR-ND® 455.12/M 
¥ er 5 2 . Open ialivaail -40°C ~ 85°C_| US4881EUA-ND§ 1.79 1.35 1.04.62 |— = 
UA-92 | 2.2~18 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | -4.5 | -2.0 | -0.5 Drain Bidirectional “A0rC ~ 150°C | US488iLUA-ND§ 194414711367 Lo = 
z 2 Open are -40°C ~ 85°C | US5881EUA-ND§ 2.04 1.53 1.18 70 |— — SOT-23 
UAG2 | 35~24 | 15 | 26 | 30 | 95 | 20 | 2B | rain | Unidirectional (oc - 150°C | USSBB1LUA-ND§ 2301.73 1.34.79 |— =!.| sian 
TSOT-3L US5781ESECT-ND® 2.22 1.67 1.29  .76 |US5781ESETR-ND® 496.00/M 2: Output 
TSOT-3L -40°C ~ 85°C | US5782ESECT-ND® 2.25 1.69 1.31  .77 |US5782ESETR-ND@ 502.68/M 3: GND 
UA-92 35-24| 7 | 121 45 135/75) 410 Open Unipolar US5781EUA-NDO§ 2.34 1.76 1.36.80 |— = . 
TSOT-3L} ~~ : . Drain P US5781LSECT-ND® 242 1.82 1.41 .83 |US5781LSETR-ND® 541.34/M 
TSOT-3L -40°C ~ 150°C | US5782LSECT-ND® 2.51 1.89 1.46  .86 |US5782LSETR-ND® 560.68/M 
UA-92 US5781LUA-NDO§ 260 195 151 .89|— —| | Thickness: 


1.30 - 1.00 


RoHS Compliant Tt Unidirectional is only sensitive to either a north or south pole of a magnet. Bidirectional is sensitive to alternating magnetic fields of both north and south poles. § Bulk 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Supply 
ih e Output | Output Output Output Current TT 
OPTEK Technology Current} DC Rise Fall Time Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| (mA) |Voltage| Typ./Max. | Typ./Max. (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
Hallogic® 2] 25 25 | 0.21/1.00 ps | 0.25/1.00 us 4/7 | 365-1002-ND 6.74 3.92 3.77 | OHB900 
Hall Effect Sensors ; 
Latching 
Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. TT - - - 
Min. / Typ. / Max. |Min. / Typ. /Max.| Typ. / Max. | Typ. / Max.| Digi-Key Price Each Electronics Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. TT 
Fig. (Gauss - B) (Gauss -B) | (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. Min./ Max. Min. / Max. Min. Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
0/90/180 -100/65/100 25/100 6/9 365-1001-ND 2.67 1.56 1.50 | OHO9OU Fig.| (Gauss - B) (Gauss - B) (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
70/—/200 50/—/180 / AIT 365-1003-ND 3.11 1.81 1.74 | OHS3140U 
1 | ass/soo465 | 120/235/325 | 65/200 6/9 | 365-1036-ND 267 156 1.50 | OH360U ; 25/170 “17028 100 477 REASe 234 1.36 1.31) 0483175 
70/—1350 50/—/330 l— 4/7 |365-1037-ND_ 3.11 1.81 1.74 | OHN3120U | + south pole facing symbolized surface. 


HAMLIN) Hall Effect Sensors 


Hamlin’s Hall Effect Sensor technology offers unique design benefits. In applications where high 
speed switching is required, speeds of up to 10KHz can be reached. The component package is 


small compared with other sensing technologies and the sensors can be specified with either a 
digital or analogue output. Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


¢M12-1 thread 

* 55075 has a robust stainless 
steel barrel and comes with two 
retaining nuts. 


© 55505 Operating Temp.: 
-40°C ~ 125°C 


Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. Voltage (VDC) Current Type Features Part No. il 10 50 Part No. 
1 4.75 ~ 25.2 20mA 24AWG Wires Geartooth 55075-00-02-A-ND 21.20 17.74 14.46 55075-00-02-A 
2 4.75 ~ 25.2 20mA 24AWG Wires Geartooth 55505-00-02-A-ND 21.87 18.51 15.48 55505-00-02-A 
3 3.8 ~ 24 20mA PC Mount Ferrous Vane 55085-3M-00-0-ND 8.87 7.51 6.28 55085-3M-00-0 
4 3.8 ~ 24 10mA 24AWG Wires Mini PNL MNT 55100-3H-02-A-ND 7.22 6.11 5.11 55100-3H-02-A 
5 3.8 ~ 24 10mA 24AWG Wires LED PNL MNT §5110-3H-02-A-ND 9.52 8.06 6.74 55110-3H-02-A 
6 3.8 ~ 24 20mA 24AWG Wires Flange MNT 55140-3H-02-A-ND 7.02 5.94 4.97 55140-3H-02-A 


Panasonic Hall Effect Sensors 


Lower power consumption and higher sensitivity over previous versions. 


Supply Output Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Current Output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (VDC) (mA) Type Polarity Package Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 

1 2.5 ~3.5 30 Open Drain Unipolar Mini-3 AN48800A-NLCT-ND 1.14 96 77 AN48800A-NLTR-ND 495.00/M AN48800A-NL. 
2.5~3.5 15 Open Drain | Unipolart Mini-3 AN48820A-NLCT-ND 1.14 96 ane AN48820A-NLTR-ND 495.00/M AN48820A-NL. 
2.5~3.5 15 CMOS Unipolar S-Mini-5 AN48810B-NLCT-ND 1.14 96 77 AN48810B-NLTR-ND 495.00/M AN48810B-NL. 

2 2.5 ~3.5 15 CMOS Unipolart S-Mini-5 AN48830B-NLCT-ND 1.33 1.14 89 AN48830B-NLTR-ND 577.00/M AN48830B-NL 
2.5 ~3.5 15 CMOS Bipolar S-Mini-5 AN48840B-NLCT-ND 1.41 1.18 94 AN48840B-NLTR-ND 610.00/M AN48840B-NL. 
2.5 ~ 5.25 _ CMOS Bipolar S-Mini-5 AN48841B-NLCT-ND 1.33 1.11 89 AN48841B-NLTR-ND 577.00/M AN48841B-NL. 


t Polarity Independent 


Dimensions in Inches 


MAGNASPHERE’ FJ Magnetic Switches 


The patented, award-winning MAGNASPHERE switch represents the 
first break-through in two-wire magnetic switch technology since the 
introduction of the reed switch. Originally designed as a replacement for 
the reed switch used in security systems, the MAGNASPHERE switch 
exhibits a wide range of characteristics that make it an ideal solution for 


many industrial and commercial OEM applications. 
Features: * Hermetically sealed contacts »* Magnetic anti-tamper 
* High voltage EMI resistance * Wide operating temperature range 
¢ Intrinsically safe for use in volatile atmospheres ¢ Available in form A 
(normally open) and form B (normally closed) 


Air Gap Distance (Inches) 
NEO 35 Magnet (Typ.) Ferrous Metal (Typ.) Digi-Key Price Each Magnasphere 
Fig. Open Closed Open Closed Part No. al 10 25 100 Part No. 
Normally Open 
1.313 818 .089 .053 735-1000-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 MG-A2-1.5-N 
1 897 652 061 034 735-1001-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 MG-A2-3.0-N 
643 -569 -048 -030 735-1002-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 MG-A2-5.0-N 
2 713 577 = = 735-1003-ND 6.50 5.10 4.95 4.70 MG-A2-5.5-TW 
Normally Closed 
3 -626 916 = = 735-1004-ND 6.50 5.40 5.25 5.00 MG-B2-20-S 
904 991 128 -152 735-1005-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 MG-B2-6.5-L 
4 943 1.015 -116 -138 735-1006-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 MG-B2-8.0-L 
843 -902 11 -131 735-1007-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 MG-B2-10-L 
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Honeywell 


Sensing and Control Sensors Hall Effect Sensors 


Supply Output Output Terminal Digi-Key Price Each T & R Pricing | Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current Type Type Polarity Part No. 1 50 100 1,000$ Part No. 
al 3.8 ~ 30 10mA Sink Lead Wires = 480-1992-ND® 5.98 3.76 3.57 = SR16C-J6 
2 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires — 480-1990-ND® 25.50 18.49 17.86 = 4AV16F 
3 3.8 ~ 30 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-1991-ND® 6.47 4.06 3.86 = SR13C-A1 
4 3.8 ~ 30 40mA Sink Lead Wires = 480-1993-ND® 8.11 5.20 4.87 = SR17C-J6 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar 480-2011-1-ND® 1.65 1.41 1.18 705.00 SS511AT 
5 3.8 ~ 30 20mA Sink soTs9 Unipolar 480-2012-1-ND® 1.44 1.23 1.03 595.00 SS541AT 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar Latch 480-2013-1-ND® 1.65 1.41 1.18 705.00 SS561AT 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-2010-1-ND® 2.65 2.27 1.89 1096.00 SS51T 
6 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires = 480-2021-ND® 22.62 16.41 15.84 = 1GT101DC 
8~16 10mA Source Ratiometric Linear | 480-2007-ND@ 12.84 8.74 8.28 _ 91S812-2 
7 6.6 ~ 12.6 1mA_ | Sink/Source | PC Board Ratiometric 480-2008-ND® 17.48 11.92 11.33 _ SS94A1 
6.6 ~ 12.6 1mA _| Sink/Source Ratiometric 480-2009-ND® 18.37 13.13 12.47 = SS94A1F 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-1998-ND 1.12 96 84 _ SS40A 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-1999-ND® 1.37 69 63 _ ss41 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar 480-2000-ND® 271 1.53 1.49 _ SS411A 
3.8 ~ 30 20mA Sink Unipolar 480-2001-ND® 1.65 85 79 = SS441A 
8 3.8 ~ 30 20mA Sink Unipolar 480-2002-ND® 1.42 73 68 = SS443A 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar Latch 480-2003-ND® 1.65 85 79 _ SS461A 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar Latch 480-2004-ND® 1.46 76 70 _ SS466A 
4.5 ~ 10.5 1.5mA | Sink/Source Ratiometric 480-2005-ND® 2.13 1.13 1.09 = SS495A 
3~6.5 1.5mA Source Analog 480-2006-ND® 1.72 92 84 = SS49E 
9 4.5 ~ 24 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-2014-ND® 19.31 13.80 13.11 _ 103SR13A-1 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Temperature — RoHS Compliant 
Supply Supply Temperature Length Packaging Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage | Current | Sensing Range (Inch) | Termination Type Part No. 1 50 100 | Part No. 
8 10.0 VDC 1mA -40°C ~ 150°C — SIP Plastic Case 480-2017-ND 2.42 1.34 1.27 | TD5A 
9 10.0 VDC 1mA = 1.5 Lead Wires 3/8-24 UNF-2A 480-2016-ND 23.38 16.96 16.37 | TD4A 
Magnet — RoHS Compliant 
Outside Diameter Length Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. mm (Inch) Thread Dim. Inch (mm) Part No. 1 50 100 Part No. 
10 7.9 (0.31) 8-32 0.67 (17.0) 480-2015-ND 10.22 6.61 6.39 102MG11 


Current Sensor — RoHs Compliant 


Supply Output | Output | Terminal Sensor Current |Response | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current | Type Type | Polarity Type Type Time __| Part No. 1 50 100 | Part No. 
abl 5.4 ~ 13.2 = Voltage |__ PCB = Open Loop Linear | AC or DC 3us 480-1994-ND 17.51 11.94 11.34 | CSLA2CD 
12 4.5 ~ 10.5 1.5mA Voltage | PCB Positive Open Loop DC 50us 480-1995-ND 9.01 6.01 5.63 | CSLH3A45 
13 4.75 ~ 5.25 12.5mA | Current) PCB = Closed Loop Linear} AC orDC | <0.2us | 480-1996-ND 21.14 15.10 14.35 | CSNX25 


Switch — RoHS Compliant 


Supply Output Output Transistor Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) | Current Type State Part No. i 50 100 Part No. 
14 4.5 ~ 24.0 10mA Sink Normally Off 480-2018-ND 8.63 5.76 5.40 VX10 


MR — RoHS Compliant 


Supply Output Output Operate Release Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) Current Type Polarity Point Point @25°C Part No. 1 50 100 Part No. 
15 3.8 ~ 30.0 20mA Sink Omnipolar | 1.5 mT 11 mT 480-1997-ND 3.45 1.99 1.88 | 2SS52M 
Oxygen Sensors and Oxygen Sensor Interface Boards — RoHs Compliant 
Supply Oxygen Sensors Oxygen Gas Flow Output Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Supply Current Range Rate Signal Part No. i 50 Part No. 
Oxygen Sensors 
17 2 ~ 3000 mbar] 0 ~ 10 m/sec. = 480-2088-ND 196.69 156.87 GMS10RVS 
16 _— _— 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 20 m/sec. —_ 480-2089-ND 265.40 203.15 KGZ-10SP 
18 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 20 m/sec. = 480-2090-ND 250.51 199.63 KGZ-10 
0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 1 ~ 10 Volt 480-2092-ND 1789.86 1566.14 MF010-0-LC2 
19 24.0 VDC +5% 500mA 0 ~ 25% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2093-ND 1789.86 1566.14 MF010-0-LC3 
0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2094-ND 1789.86 1566.14 MF010-0-LC4 
Oxygen Sensor Interface Boards 
0 ~ 25% = 0 ~ 10 Volt 480-2095-ND 554.86 462.39 DE800.V.1 
7 _ 0 ~ 100% = 0 ~ 10 Volt 480-2096-ND 546.66 455.56 DE800.V.2 
~ PEONDE 20% 0 ~ 25% = 4 ~ 20mA 480-2097-ND 554.87 462.40 DE800.A.1 
0 ~ 100% = 4 ~ 20mA 480-2098-ND 554.87 462.40 DE800.A.2 
= 15.0 VDC #10% = 0 ~ 25% = 0 ~ 10 Volt 480-2099-ND 349.10 281.54 ELECDIT.V.1 
Ba ae 0 ~ 100% = 0 ~ 10 Volt 480-2100-ND 406.80 332.36 ELECDIT.V.2 
0 ~ 25% = 0 ~ 10 Volt 480-2103-ND 414.93 339.00 OXYMACSO0.V.1 
% 0 ~ 100% = 0 ~ 10 Volt 480-2104-ND 414.93 339.00 OXYMACS50.V.2 
_ ee ~ 0 ~ 25% = 4 ~ 20mA 480-2105-ND 414.93 339.00 OXYMACS0.A.1 
0 ~ 100% ce 4 ~ 20mA 480-2106-ND 414.93 339.00 OXYMAC50.A.2 
Liquid Level Sensors 
Operating Level | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Temperature | Description Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
-25°C ~ 80°C . 480-2022-ND 24.11 19.65 16.88 LLE101000 
1 |-aoxe ~ 12sec | Serew in, M12 Thread, Plastic | 1 | 480.9096-ND 34.84 28.59 25.02 | LLE101101 
-25°C ~ 80°C : 480-2023-ND 24.11 19.65 16.88 LLE102000 
2 |[-aore ~ tasec | Sorewln, M12 Thread, Plastic | 2 | 4so-o097-Np 34.84 28.59 25.02 | LLE102101 
-25°C ~ 80°C ; 480-2024-ND 24.11 19.65 16.88 LLE103000 
3 | -aorc ~ 125ec | Sorew in. M12 Thread, Plastic | 3 | 4aq-o098-nD 34.84 28.59 25.02 |_LLE103101 
4 -25°C ~ 80°C Push In, Plastic 5 480-2025-ND 24.11 19.65 16.88 LLE105000 
40°C ~ 125°C , 480-2029-ND 34.84 28.59 25.02 LLE105101 
5 -40°C ~ 125°C | Industrial High Air, Stainless 5 480-2030-ND 128.95 109.99 98.61 LLN8651721 
-40°C ~ 125°C | Industrial Low Air, Stainless 480-2031-ND 128.95 109.99 98.61 LLN865172-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2479 


HH] Il V RS d H ll Eff t VRS Sensors are for high speed sensing applications where higher output voltages are needed. VRS Sensors perform best at low to 
oneywe an a ec medium speeds with medium to high impedance loads. 
Hall Effect Speed Sensors are designed for use with a ferromagnetic gear or pole wheel to generate impulse frequencies proportional 


Sensing and Control Speed Sen sors to the speed of the target. 
Fig. 3 1928, 
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ring and flat LCZ260 THD = 3/8-24UNF-2A 
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100V Peak ey 
MAX COM 


EXT CAP. iy S 
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+ 12VDC OUT T 
60mA MAX ‘| 115VAC 
= INPUT 
of rotation +15 TO +30VDC. 
INPUT 
VRS Sensors Supply | Output Rise/Fall 

z = = = = Current | Sinking | Dim. A Time | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Dim. (mm) | Output | Coil Induct- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Fig.) (mA) (mA) (mm) (us) Part No. 1 50 400 ‘| Part No. 

Fig.| A B__| Voltage | Res. (0) |ance (mH)| Part No. 1 50 100 _| Part No. 

, [3175 [2062] 55 | 330 | 75 |480-2782-ND 67.86 52.78 49.95 | 3025 8} 24 | 80 | 762 | 1/1 | 480-2605-ND HiSTe = 198i09. 193:20), sab deGHy 
100 | 88.9 | 55 330 75 | 480-2783-ND 102.01 79.61 _76.66 | 302535 480-2806-ND 173.72 138.55 133.22 | .58426LV 

2/— |— | 55 | 390 | 75 |480-2784-ND 7245 56.93 54.86 | 3025SS13 ‘all 35 56 0 ayq | 480-2807-ND 87.90 68.60 66.06 | .LCZ260 
57.99 |2987; 40 | 200 | 85 |480-2787-ND 7465 5865 56.52 |.3039AN 480-2808-ND 87.90 68.60 66.06 | .LCZ460 
57.99 |29.87| 34 85 25 | 480-2785-ND 74.65 58.65 56.52 | .3009AN 
57.99 |29.87| 170 | 1200 | 450 |480-2786-ND 75.74 5952 57.35 | .3029AN 15| 6 30 —__|.07/.07 | 480-2809-ND 55.70 42.16 40.65 | ZH10 

3 | 97.99 |29.87| 190 | 1200 | 450 | 480-2776-ND 64.52. 50.19 47.50 |3030AN 40 | 30/5 | 480-2814-ND@ 42.52 31.34 30.78 | GTN1A111 
91.62 | 63.5 | 190 1200 450 480-2777-ND 84.53 66.42 64.00 | .3030AN25 53 30/5 | 480-2815-NDe 43.14 31.79 31.22 |GTN1A112 
104.32| 76.20] 190 | 1200 | 450 | 480-2778-ND 9658 75.37 72.58 |.3030AN30 40 1s | 775 | 30/5. | 480-2816-NDe 4435 3268 32.10 |GTNIA13 
129.72| 101.6] 190 | 1200 | 450 | 480-2779-ND 126.90 98.91 —_ 97.04 | .3030AN40 7 as | 30/5 [oneaaNes thie “Saige aged: eTNIALTA 
155.12| 127. | 190 | 1200 | 450 | 480-2780-ND 150.36 117.20 112.77 |.3030AN50 os | ore [eeaeerannie Wece cass aoae leas 
64.29 | 365 | 190 | 1200 | 450 |480-2775-ND 75.74 5952 57.35 |.3030A : ; : 

4 | 64.29 | 36.5 | 80 85 25 | 480-2788-ND 87.90 68.60 66.06 | .3044A 40 a 100 | 30/5 | 480-2819-ND® 45.56 33.58 32.98 | GTN1A116. 
64.29 | 365 | 300 | 1200 | 450 | 480-2789-ND 87.90 68.60 66.06 | .3045A 140 | 30/5 | 480-2820-ND® 40.50 29.85 29.31 | GTN1A211 
Oe @ [@ | — |i feramesan iso. 12599 [orem 

5 }39.67 |31.75| 12 | 190 | 16 | 480-2792-ND 129.03 10057 98.67 | 3050A13 ey” | 80 — | 2 ne pee ee eee || eee 
58.72 | 508 | 12 | 190 | 16  |480-2793-ND 174.84 139.45 134.08 |.3050A20 7} 20 40 — | 15/1 | 480-2826-5-ND 1233 839 7.95 | 1GP7001 
24 | — | 12 190 16 | 480-2794-ND 102.01 79.61 76.66 |.3050S10 20 40 _ 15/1 | 480-2827-5-ND 15.07 10.28 9.94 | 1GP5005 

6]127 | — | 8 155 | 14 | 480-2795-ND 170.24 135.78 130.56 | 3080 21 - — | 27/1 | 480-2829-5-ND 15.07 10.28 9.94 | 1608001 
508 | — | 190 | 1200 | 450 | 490-2781-ND 72.26 56.21 ~_ 53.20 | 3030820 1a| 20 10 — | 4671 | 480-2828-5-ND 1507 1028 9.94 |3@caoi 
79.38 |47.63; 60 | 280 | 115 | 480-2796-ND 219.83 175.33 168.58 |.3070A - 

7 |120.65] 88.9 | 60 | 280 | 115 | 480-2797-ND 259.94 207.15 203.08 |.3070A5 RoHS Compliant 
79.38 |47.63| 60 | 280 | 115 | 480-2798-ND 186.09 148.42 142.71 |.3090A 
120.65| 889 | 60 | 280 | 115 |480-2799-ND 213.69 170.43 163.88 | .3090A35 Tachometers and Converter 
67.73 |29.97| 175 | 1200 | 450 | 480-2800-ND 105.26 8215 79.10 | .MA230SAN me ; ; 
103.96 | 76.2 | 175 | 1200 | 450 | 480-2801-ND 152.49 118.86 114.37 |.MA233SAN pial tnecente py ; Maar 400 Soars 

8 | 57.73 | 29.97] 60 200 85 | 480-2802-ND 105.26 82.15 79.10 | .MA240SAN 19. | eseennon Lua pla 
103.96 | 76.2 60 200 85 480-2803-ND 152.49 118.86 114.37 |.MA243SAN Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

103.96 | 76.2] 60 | 200 | 85 | 480-2804-ND 191.20 152.49 146.63 |.MA243HT 49 _RS-282 0/4 ~ 20mA Output 480-2831-ND@ 243.60 194.12 190.32 |SNDJ-CNT-GO1 
Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

Hall Effect Speed Sensors RS-232 0/2 ~ 10V Output 480-2832-ND@ 243.60 194.12 190.32 |SNDJ-CNT-Go2 

; Supply Frequency | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

Fig.| Current (mA)| Output (kHz) _ | Part No. 1 50 100 | Part No. 54 RS-232 0/4 ~ 20mA Output, with Display | 480-2833-ND@ 372.86 300.70 — |SNDJ-CNT-GO3 

480-2810-ND® 64.68 50.31 47.61 | SNDJ-H3C-G01 =r ; 

9 25 Square Wave 15 480-2812-ND@ mM 56.11 54.07 | SNDJ-H3C-Go2 Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

al ee Square wavel 1 | 0-2811-NDe 69.06 53.7250 84 | SNDJ-HAL-Gol RS-232 0/2 ~ 10V Output, with Display | 480-2834-ND@ 372.86 300.70  —|SNDJ-CNT-Go4 

480-2813-ND@ 7247 56.95 54.88 | SNDJ-H3L-G02 21 | Frequency to DC Converter 480-2830-ND 264.96 211.14 207.00 |.FDC 

ii 32 Square Wave| 25 _| 480-2821-ND@ 81.00 63.65 61.33 | SNDJ-D3C-G01 : 

12132 Square Wave| 25 | 480-2822-ND® 31.00 63.65 61.33 [SNDJ-D3P-GOt — | USB Programming Cable 480-2835-ND@ 54.81 42.63 41.11 |SNDJ-CBL-G01 

13/32 Square Wave| 15 | 480-2823-ND® 139.77 108.94 104.83 | SNDJ-T4C-G01 ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2480 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Panasonic’s Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, Schmidt circuit, and stabilized power supply/temperature 
compensator integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies Hall element output at the amplifier, 
converts into a digital signal through the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. Features: ¢ Stable 
temperature characteristics due to the additional temperature compensator * TTL and MOS ICs directly driveable 


1: Vec 
2: Gnd 
3: Output 


Hall Effect Sensor ICs 


1: Vec 
2: Gnd 
3: Output 
4: Gnd 


by output * Semi-permanent service life due to no contact parts » Small change of the operating flux density against 
mechanical stress » Provided with the Output Pull-up Resistors (typical 27kQ or Open Collector Output; see footnote 
below) »* Operating Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply Current Maximum: 6mA » Output Circuit Maximum: 20mA 
Applications: * Speed Sensors * Position Sensors * Rotation Sensors »* Keyboard Switches * Microswitches 


Supply Operating** 
Voltage | Flux Density 
Range (Gauss) Output*| Operatingt Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. Part No. 1 10 100 
1 | 45~16 | -175 175 0c Bidirectional 3-Sip | DN6849SE-ND A:5it 1.22 91 
5 220 Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VCT-ND® 82 69 55 
2 | 4.5~16 § 220 0c Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VTR-ND@ 362.00/1,000 
“175175 Bidirectional | SOH-4D | DN6849S-ND 1.69 1.36 © 1.02 


Infrared Light Emitting Diode 
Pulse Peak 
Forward) Optical | Emission 
Style/ Current} Power Wave- |Beam| Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| Package (A) Output length |Angle|Part No. 10 100 {Part No. 
1 | Side View 1 4.6mW_ | 950nm | 17° |LN54PA-ND@ 8.37 66.96 |LN54 
2 Top View 0.2 2.5mW | 680nm | 30° /LNA4501FV-ND® 10.26 76.92 |LNA4501FV 
Top View 1.5 7mW 950nm | 45° |LN64PA-ND® 7.56 60.48 |LN64 
3 Side View 2 12mW | 900nm | 115°) LN175PA-ND@ 14.47 108.54 |LN175 
Side View 1.6 3-6mW_ | 940nm | 80° |LNA2603F-ND@ 10.12 75.90 |LNA2603F 
T-1 1 3.5mW/sr | 940nm | 15° |LN69-ND® 3.46 25.96 |LN69 
TA 1 6mW/sr | 940nm | 15° |LNA2801L-ND@ §.03 37.73 |LNA2801L 
T-1 1 2.5-5mW | 950nm | 20° |LNA2802L-ND® 3.61 27.08 |LNA2802L 
4 T-1 3/4 1 10mWw 860nm | 20° |LN77L-ND® 8.65 53.85 |LN77L 
T-1 3/4 1 12mW/sr | 860nm | 22° |LNA4801L-ND@ 10.26 76.92 |LNA4801L 
T-1 3/4 1.5 QmW/sr | 950nm | 20° }LNA2902L-ND@ 3.46 25.96 |LNA2902L 
T-1 3/4 QmW/sr | 950nm | 25° |LNA2903L-ND@ 3.61 27.08 |LNA2903L 
T-13/4 | 10mW/sr | 950nm | 20° |LNA2904L-ND@ 7.42 59.33 |LNA2904L 
5 TO-18 2 3-6mW | 950nm | 8° |LN51L-ND@ 29.02 225.70 /LNS1L 
TO-18 2 5mW 950nm | 8° |LNA2402L-ND@ 17.95 134.62 |LNA2402L 
TO-18 Small} 0.2 1.5mW | 680nm | 80° |LNA4402L-ND® 12.82 96.15 |LNA4402L 
6 |TO-18Small} 1.5 | 5-10mW | 950nm | 90° |LN152-ND® 17.74 141.91 |LN152 
TO-18 Small 2 3.5-6mW | 950nm | 100° |LN52-ND@ 24.38 189.59 |LN52 
7 Side View 1 (/1.8-3.5mW]| 950nm | 35° |LN55-ND 6.53 52.26 |LN55 
Side View 1.5  |4.3-5.5mW]| 950nm | 35° |LN65-ND@ 10.34 77.52 |LN65 
8 Axial 1 3-4.5mW | 950nm | 18° |LNA2WO1L-ND® 11.29 90.28 |LNA2WO1L 
Side View 1 6mw 880nm | 25° |LN75X-ND@ 10.26 76.92 |LN75X 
9 | Side View 1 6-10mW | 880nm | 40° |LN78-ND® 39.77 309.30 |LN78 
Side View 1__(/1.8-3.5mW| 950nm | 35° |LN58-ND@ 8.06 64.49 |LN58 
Side View x2 1 1.2mW/sr | 940nm | 23° |LNA2701L-ND 10.96 87.70 |LNA2701L 
10 | Side View x2 1 1.8mW | 950nm | 23° |LN59-ND 9.13 73.01 |LN59 
Side View x2 1 1.8mW | 940nm | 23° |LNA2702L-ND*o 4.62 34.62 |LNA2702L 
@ RoHS Compliant —_* Long Leads 
NPN Photo Transistor 
Peak 
Sensitivity 
Style) |Yceo| 'c | Wave- | tf | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| Package | (V) |(mA)| length (us) | Part No. 10 100 | Part No. 
1] Side View | 20 | 20 | 800nm 4 | PNZ154-ND@ 11.61 92.88 | PNZ154 
3 | Side View | 20 | 10 | 800nm 4 | PNZ155-ND 10.43 83.47] PNZ155 
4 T-1 30 | 20 | 800nm 4 | PNA1801LS-ND@ 4.23 31.73) PNA1801LS 
T-1 30 | 20 | 850nm 4 | PNA1801LOONC-ND® 4.23 31.73) PNA1801LOONC 


* Output Type: Pull-up = 27K Internal; OC = Open Collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
t Unidirectional is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating 


magnetic fields of both north and south sides. 


@ RoHS Compliant 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


Peak 
Sensitivity 
Style/ |YcEO| 'c | Wave- | tr/tf | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| Package | (V) |(mA)| length (us) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 TA 30 | 20 | 850nm 4 __| PNA1801LSONC-ND® 56 4.23 31.73] PNA1801LSONC 
TO-18 30 | 50 | 800nm 3 | PNA1401L-ND@ 3.56 28.46 221.32|PNA1401L 
5] 10-18 20 | 30 | 900nm 5/6_| PNZ107-ND@ 2.24 17.95 134.62 | PNZ107 
7 Side View | 20 | 30 | 850nm 100 | PNA2602M-ND$ 1.14 9.49 75.88] PNA2602M 
Side View | 20 | 20 | 800nm | 4-10 | PNZ150-ND 1.06 8.85 70.82| PNZ150 
Axial 20 | 30 | 800nm | 200 | PNA2W01M-NDt® 1.76 14.64 117.10] PNA2W01M 
Axial 20 | 20 | 800nm |2.5/3.5| PNZ12700S-ND® 1.20. 9.99 79.92] PNZ12700S 
8 Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 | PNZ14700R-ND@ 96 8.01 64.10} PNZ14700R 
Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 | PNZ14700S-ND® 96 8.01 64.10) PNZ14700S 
Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 | PNZ147-ND@ 1.58 12.65 94.85 | PNZ147 
9 | Side View | 20 | 3 800nm 100 | PNA2603L-ND$ 114 9.49 75.88] PNA2603L 
17| Side View | 20 | 10 | 900nm 8 | PNA1605F-ND@ 1.51 12.10 90.72) PNA1605F 
18| TO-18 Flat | 30 | 50 | 800nm 3 | PNA1401LF-ND@ 3.56 28.46 221.32 | PNA1401LF 
TO-18 40+ | 50 | 800nm 3 | PNZ102-ND@ 3.56 28.46 221.32} PNZ102 
19} TO-18 30¢ | 30 | 900nm 5/6 | PNZ108-ND® 3.56 28.46 221.32} PNZ108 
TO-18 30¢ | 30 | 900nm 5/6_| PNZ109L-ND 3.56 28.46 221.32| PNZ109L 
20 | TO-18 Flat | 30t | 30 | 900nm 8/9 | PNZ109F-ND® 3.56 28.46 221.32 | PNZ109F 
TO-18 Small} 30¢ | 20 | 900nm 5/6 | PNZ108CL-ND® 2.99 23.90 185.91 | PNZ108CL 
a4 TO-18 Small} 20 | 20 | 900nm 5/6 | PNZ108CLR-ND® 1.60 12.82 96.15) PNZ108CLR 
TO-18 Small} 20 | 20 | 900nm 5/6 | PNZ108CLS-ND® 1.60 12.82 96.15|)PNZ108CLS 
TO-18 Small | 30¢ | 20 | 900nm 5/6_| PNZ109CL-ND@ 2.99 23.90 185.91 | PNZ109CL 
22) Side View | 20 | 20 | 800nm 4 | PNA1608L-ND 1.06 8.85 70.82] PNA1608L 
23) Side View | 20 | 20 | 850nm 4 | PNA1601M-ND 81 6.76 54.05} PNA1601M 
24 TA 20 | 10 | 800nm | 1/1.3 | PNZ121SOR-ND@ 1.20 10.03 80.27) PNZ121SOR 
RoHS Compliant t VcBo (This device has signal mixing capability using the base pin.) + Darlington 
Pin Photo Diode 
Peak 
Style/ VR | Sensitivity | tr/tf | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| Package | (V) | Wavelength | (ns) | Angle | PartNo. ‘i 10 100 | Part No. 
3 | Side View | 30 850nm 2 70° | PNZ335-ND@ 1.26 10.12 75.88) PNZ335 
6 |TO-18 Small| 30 850nm 2 70°__| PNZ330CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ330CL 
Side View | 30 900nm 50 70° | PNZ323-ND@ 1.38 11.54 92.31] PNZ323 
11 | Side View | 30 900nm 50 70° | PNZ327-ND@ 1.38 11.54 92.31 | PNZ327 
Side View | 30 960nm 50 70°__| PNZ323B-ND@ 91 7.56 60.48 | PNZ323B 
12 | Top View 50 850nm 2 70° | PNZ334-ND@ 146 12.15 97.20] PNZ334 
13 TO-18 50 800nm 1 10° | PNZ300-ND 6.14 49.10 414.27 | PNZ300 
14 TO-18 50 800nm 1 40° | PNZ300F-ND 6.14 49.10 414.27 | PNZ300F 
15 TO-18 30 900nm 2 70° | PNZ331CL-ND 3.66 29.31 227.95 | PNZ331CL 
16 TO-18 30 900nm _ 40° _| PNZ331F-ND 7.11 56.85 479.68 | PNZ331F 


@ RoHS Compliant 


IrDA Transceiver Modules @Re 

Vcc IrDA Cut Tape 

Maximum | Maximum Pin Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(V) (kbps) Count Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
3.3 115.2 7-Pin+ 1 Shield | CNDO204ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO204ATR-ND 2,500 820.00/M CNDO204A 
45 115.2 7-Pin+ 1 Shield | CNDO215ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO215ATR-ND 2,500 820.00/M CNDO215A 
3.3 115.2 7-Pin+2Shield | CNDO208ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO208ATR-ND 2,000 833.00/M CNDO208A 
3.3 115.2 7-Pin+2Shield | CNDO214ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO214ATR-ND 2,000 833.00/M CND0214A 
3.3 115.2 7-Pin+2Shield | CNDO209ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO209ATR-ND 2,000 833.00/M CNDO209A 
45 115.2 7-Pin +2 Shield | CNDO216ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO0216ATR-ND. 2,000 833.00/M CNDO216A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic ?eflective Photosensors 


Typ. Input Output Cut Tape 
Ic ton/toff} VR IF Ic VCEO} Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Rank| (WA) (usec.)| (V) (mA)| (mA) (V) | PartNo. 1 10 (100 500 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
LE 23 ~ 90 30/40 | 6 50 | 20 35 | CNB10010LLCT-ND 97 ~=.74 ~=55 ~~ 35. | CNB10010LLTR-ND 1,000 324.00 | CNB10010LL 
R 41 ~90 30/40 | 6 50 | 20 35 | CNB10010RLCT-ND 99 83 66  .46 | CNB10010RLTR-ND 1,000 437.00 | CNB10010RL 
WwW 23~160 | 30/40) 6 50 | 20 35 | CNB10010WLCT-ND 92 70 52  .33 | CNB10010WLTR-ND 1,000 307.00 | CNB10010WL 
1 H 41 ~ 160 30/40 | 6 50 | 20 35 | CNB10010HLCT-ND 97 =.74 5535: | CNB10010HLTR-ND 1,000 324.00 | CNB10010HL 
S 74 ~ 160 30/40 | 6 50 | 20 35 | CNB10010SLCT-ND 7765 52.36 | CNB10010SLTR-ND 1,000 341.00 | CNB10010SL 
R 41 ~90 30/40 | 6 50 | 20 35 | CNB10020RLCT-ND 765 ~=.52-——.36 | CNB10020RLTR-ND 1,000 341.00 | CNB10020RL 
— | 50 ~ 243 40/50 | 6 30 | 20 35 | CNB10112CT-ND 77 65 ——52__—«36_ | CNB10112TR-ND 3,000 | 333.00/M | CNB10112 
2 R 180~ 440 | 20/20 | 3 50 | 20 30 _| CNB13020R-ND 95 72 5484 = —| CNB13020R 
— | 460 ~ 12,000 }150/150) 3 50 | 30 20 | CNB2301-ND 17 65 62 236 |= _ —| CNB2301 
R | 1,300 ~ 4,950)150/150) 3 50 | 30 20 | CNB23010R-ND 81 68 54 = 38 | — _ —| CNB23010R 
3 R | 1,300 ~ 4,950)150/150) 3 50 | 30 20 | CNB23010ROLF-ND 85 71 57 AO} — _ — | CNB23010ROLF 
Ss 360 ~ 880 | 20/20) 3 50 | 20 30 | CNB13020S-ND 7 58 44 27) — =_ —| CNB13020S 
R 180~440 | 20/20} 3 50 | 20 30 | CNB13020ROLF-ND 82 62 47 29) — _ —| CNB13020ROLF 
Ss 360 ~ 880 | 20/20 | 3 50 | 20 30 _| CNB13020SOLF-ND 82. 62 47.29 | — = — | CNB13020SOLF 
4 | — [| 800~5,200 | 20/20 | 3 50 | 20 30 | CNB1301-ND 1.28 1.03) 77.70 | — = —|CNB1301 
5 | —[ 100~1,500 | 6/6 3 50 | 20 30 | CNB1304H-ND 2.28 1.83 1.37 1.23 | — = —|CNB1304H 
6 | — [| 100~1,200| 6/6 3 50 | 20 30 | CNZ2153-ND 2.88 2.31 1.80 1.67 | — = —|CNZ2153 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


Fig. 6 


88, 
0.8 x2.2| 4.85 


Reflective Photosensors consist of a high efficiency GaAs infrared light emitting diode 
which is integrated with a high sensitivity phototransistor in a single resin package. 


2.54 2.54 


PNA46xxM Series: + Designed Operating Current Maximum Recep. Carrier 
for infrared remote control Supply Voltage Consumption Distance (m) Frequency Digi-Key Price Each Panasonic 
+ Extension distance is 8M | Fig Typical (V) Typical (mA) Minimum _ Typical Typical (kHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
nota eo xerna alteare 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4GO1M-ND@ 127 1.06 85 | PNA46OiM 
filters ceibie light for better 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602M-ND® 1.28 1.03 Ae PNA4602M 
erformance  Auallshe with 1 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4612M-ND® 1.27 1.06 85 PNA4612M 
Sldin brackets for increased 3.3 0.8 7.0 _ 36.7 PNA4701M-ND® 1.47 1.18 89 PNA4701M 
range bivie eration voltage 3.3 0.8 7.0 = 38.0 PNA4702M-ND@ 1.46 1.22 98 PNA4702M 
9 P 9 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MO0YB-ND 1.43 1.15 86 PNA4611MO0YB 
joes Dost 2 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0YB-ND® 1.43 1.15 86 PNA4612MO00YB 
Be eevee = Desigiel 50 24 110 180 56.9 PNA4614MOOYB-ND@ 143145 ‘86__| PNAdG14Mooye 
¢ Extension distance is 7M 3 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOXD-ND® 1.43 1.15 86 PNA4611MO0XD 
or more * External parts are 5.0 2.4 11.0 18.0 38.0 PNA4612M00XD-ND® 1.43 1.15 86 PNA4612M00XD 
not required » Lens resin 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601MOOLB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4601MO00LB 
filters visible light for better 4 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602MO0LB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4602MO00LB 
performance « Available with 3.3 0.8 7.0 = 36.7 PNA4701MOOLB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4701MOOLB 
shielding brackets for increased 5 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601MOOLC-ND® 1.46 1.22 98 PNA4601MOOLC 
range * 3.3V operation voltage 6 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MOOHB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4612MO0HB 
i 3.3 0.8 9.0 _ 36.7 PNA4701MOOHB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4701MOOHB 
PNA48xxM Series: * Designed 7 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOHC-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MOOHC 
for infrared remote control 8 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOHD-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MOOHD. 
«Extension distance is 11M 9 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOXB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MO00XB 
or more * External parts are 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MOOXB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4612MO00XB 
not required *Lens resin 40 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOYA-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MO0YA 
filters visible light for better 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0YA-ND® 1.46 1.22 98 PNA4612M00YA 
performance » Available with 11 5.0 19 11.0 25.0 56.9 PNA4658MO0YE-ND® 1.38 1.11 83 PNA4658MO0YE 
shialani peeaserecheraied |r| aa 02 iio 367 PNA4S61MOOKB.ND® 8165 _| PNABEIMOOXB 
range *3.3V operation voltage E E : = wa -ND® A 4 65 
«Smaller size then PNA47xxM 13 3.3 0.2 11.0 _ 36.7 PNA4861M-ND® JT 65 52 PNA4861M 
Series @ RoHS Compliant 
i i i th ® PNA4603H Series Main Characteristics 
Ambient Light Sensor Bipolar Digi Reel Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. [Max.| Unit 
4 Hf + 4 Operating Supply Voltage Vcc [| — 45 | 50/55] V 
Integrated Circuit with Photo Diode Current Consumption io Wop = BB 05 [10/45 | mA 
PNA4GO3H Series: « For Vorr | L=0lx, Vcc =5.0V 07 [05/08 | V 
brightness control systems Fig. 3- NEW! Output Voltage = ee oro 20 ar 34 V 
¢ Wavelength characteristics 7 Vo1-VorF. Voc =5. ov 1 65 19 33 Vv 
ose To ua ve O13 toss 1 Ouiput Impedance Z_ [= 5.0 | 10 |15.0/ KO 
parts not reajired fee Peak Sensitivity Wavelength rp [| — 400 | 600 | 700 | nm 
output voltage linearity vies se § Halogen lamp light source 
tania moutingroeo 2:GND 5: GND PNA4KO1F Series Main Characteristics 
3:GND_ 6: VOUT Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. |Max.| Unit 
PNA4KO1F Series: ¢ Bipolar sutt ottaue “ = pcan 14 a 55 v 
Integrated Circuit with Digi-Key Priceleach jupply Current cc cc = 3V, EV = x = lu 
ca roan ait igs Description natin: i LOO) Output Current i WEEE Tne = i a er 
saving contol for backlight [_1_ | See PNA46O3H Main Characteristios Chart PNA4603H-ND 3.16 254 1.97 , ing] Woo 2aV-FV 2100 8 a3 79 
seine is CIE standard A [_2_| See PNAAGO3H Main Characteristics Chart; Right Angle | PNA@6OSHOOLB-ND 224 4.80 1.35 | | Oulput Curent Ratio hie aes — 
i - aie PNA4KO1FCT-ND+ NEW! TT: 58 44 Dark Output Current ld Voc = 3V, EV=0 Ix — | 10 | 100[ nA 
i Me aici el See ERAN TE Mein Coarecrensnce Clare PNA4KO1FTR-ND NEW! 1225.91/5,000 Saturation Output Voltage Vo | Voc =3V.EV= 100k |260]2.941 3.0] V 
Fluorescence light +CutTape + Tape and Reel Peak Sensitivity Wavelength rp [| = 560 am 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Honeywell 
SenSym ICT 
Sensing and Control ee 


Solid State P ressu re Sen sors For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals and pressure instrumentation, process and flow control. 


Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2 — SDX A4, D4, IND4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail Fig. 5 — Button Sensor 
issue PaaS etgier) ( 5.33 (D2) ero - 
q TS a 6.48 (A2,G2) r | [02.29 ost {Gauge Port 
Sear = 
8 5 [eee . 13.16 0a 23 th 2) 
jit oes 6.351 + 
10.67 29, 182, 
>|_[+4.83 
ata 
Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG 
U uv conductors shielded with drain aE 
f13.97-4 wire 24” (61cm) long. Bt it sed 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Timet Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1002-ND 68.45 54.20 50.39 ASCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1003-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1008-ND® 73.20 58.57 55.43 ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1009-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX15DN 
1 0-30 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1010-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX30AN 
0-30 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V SIP 45 ~16 100uSec -25°C ~ 105°C 287-1011-ND® 68.45 54.20 50.39 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1004-ND® 73.20 58.57 55.43 ASCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1005-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1006-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1007-ND 68.45 54.20 50.39 ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1017-ND® 76.42 61.14 57.86 SCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1018-ND 64.10 50.75 48.08 SCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1023-ND® 64.10 50.75 48.08 SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1024-ND® 64.10 50.75 48.08 SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV 20 100uSec -40°C ~ 85°C 287-1025-ND® 64.10 50.75 48.08 SCX30AN 
1 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV SIP -40°C ~ 85°C 287-1026-ND 70.50 55.82 51.90 SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1019-ND 76.42 61.14 57.86 SCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1020-ND 76.42 61.14 57.86 SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1021-ND 76.42 61.14 57.86 SCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1022-ND 76.42 61.14 57.86 SCX150DN 
0-4” H20 wc Ratio 18 500uSec o°c ~ 70°C 287-1027-ND@ 88.77 71.02 67.22 SCXLOO4DN 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1028-ND® 38.76 29.82 27.83 SDxX01D4 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1030-ND 38.76 29.82 27.83 SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1037-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1038-ND 38.76 29.82 27.83 SDX15D4 
2 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1041-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX30A4 
0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1042-ND 38.76 29.82 27.83 SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1033-ND@ 38.76 29.82 27.83 SDX100A4 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1034-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX100D4 
0-5” H20 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1125-ND@ 71.57 56.67 52.69 SDXOOS5IND4 
0-10” H2O0 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1126-ND@ 60.99 48.29 45.75 SDX010IND4 
0-1 PSIG Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1029-ND 41.55 31.71 30.07 SDxX01G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1031-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1036-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX15A2 
3 0-15 PSIG Gage 0-90mV DIP 20 400uS -40°C ~ 85°C 287-1039-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX15G2 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV pees -40°C ~ 85°C 287-1040-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1043-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1032-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1035-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX100G2 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG Gage 1-5VDC -40°C ~ 125°C 287-1090-ND 214.48 177.64 164.48 SPT4VO005PG5W02 
0-15 PSIG Gage 1-5VDC -40°C ~ 125°C 287-1091-ND 218.89 177.05 164.17 SPT4V0015PG5W02 
0-30 PSIG Gage 1-5VDC Steel 12 ~ 30 5ms -40°C ~ 125°C 287-1092-ND 224.48 181.57 168.37 SPT4VO030PG5W02 
0-100 PSIG Gage 1-5VDC 1/4” -40°C ~ 125°C 287-1093-ND 224.25 181.38 168.19 SPT4V0100PG5W02 
4 0-500 PSIG Gage 1-5VDC (6.35mm) -40°C ~ 125°C 287-1095-ND 215.01 178.08 164.89 SPT4VO500PG5W02 
0-5 PSIG Gage 4-20mA 18NPT -40°C ~ 125°C 287-1096-ND® 160.67 129.96 120.51 SPTMAOO05PG5W02 
0-15 PSIG Gage 4-20mA (Male) 12.5 ~30 5 ms -40°C ~ 125°C 287-1097-ND 155.05 125.41 116.29 SPTMA0015PG5W02 
0-30 PSIG Gage 4-20mA : -40°C ~ 125°C 287-1098-ND 160.63 129.93 120.48 SPTMAO0030PG5W02 
0-100 PSIG Gage 4-20mA -40°C ~ 125°C 287-1099-ND 160.42 129.75 120.32 SPTMA0100PG5W02 
0-30 PSIG Gage 0-100mV Pigtail -40°C ~ 125°C 287-1104-ND 125.14 103.06 95.70 SPTMVO0030PG5W02 
4 0-100 PSIG Gage 0-100mV eccreal 15 100pSec -40°C ~ 125°C 287-1105-ND 125.14 103.06 95.70 SPTMV0100PG5W02 
0-300 PSIG Gage 0-100mV Connection -40°C ~ 125°C 287-1106-ND 192.17 158.26 146.96 SPTMVO300PG5W02 
0-500 PSIG Gage 0-100mV -40°C ~ 125°C 287-1107-ND 146.34 140.00 97.08 SPTMVO500PG5W02 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV -40°C ~ 85°C 287-1065-ND® 31.05 23.89 22.30 SxX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV -40°C ~ 85°C 287-1068-ND® 25.84 19.38 18.09 SX05DD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1080-ND® 28.42 21.32 19.90 SX15AD4 
2 0-15 PSID Differential 0-110mV DIP 12 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1082-ND 28.42 21.32 19.90 SX15DD4 
0-30 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1086-ND 28.42 21.32 19.90 SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1088-ND 28.42 21.32 19.90 SX30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1072-ND® 35.94 27.65 25.81 SX100AD4 
0-100 PSID Differential 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1074-ND® 31.05 23.89 22.30 SX100DD4 
0-1 PSIG Gage 0-20mV -40°C ~ 85°C 287-1066-ND® 33.98 26.14 24.40 SxX01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV -40°C ~ 85°C 287-1069-ND® 34.90 26.64 25.26 SX05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1079-ND 28.42 21.32 19.90 SX15AD2 
3 0-15 PSIG Gage 0-110mV DIP 12 100uSec -40°C ~ 85°C 287-1083-ND® 28.42 21.32 19.90 SX15GD2 
0-30 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1085-ND® 25.84 19.38 18.09 SX30AD2 
0-30 PSIG Gage 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1089-ND 28.42 21.32 19.90 SX30GD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1071-ND 34.42 26.48 24.71 SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1075-ND 34.28 26.16 24.81 SX100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV -40°C ~ 85°C 287-1064-ND® 34.16 26.28 24.53 SX01D 
0-5 PSID Differential 0-75mV -40°C ~ 85°C 287-1067-ND 25.84 19.38 18.09 SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1081-ND® 25.84 19.38 18.09 SX15D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1078-ND® 25.84 19.38 18.09 SX15A 
5 0-30 PSID Differential 0-110mV Button 12 100uSec -40°C ~ 85°C 287-1087-ND 25.84 19.38 18.09 SX30D 
0-30 PSIA Absolute 0-110mV iH -40°C ~ 85°C 287-1084-ND 25.84 19.38 18.09 SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1070-ND® 31.05 23.89 22.30 SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1073-ND 31.05 23.89 22.30 $X100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1076-ND 31.05 23.89 22.30 SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1077-ND 31.05 23.89 22.30 SX150D 


t+ Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2483 


Honeywell sensymict Solid State Pressure Sensors 
Sensing and Control 


Dimensions in mm 


Pressure | Pressure Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Range (PSI) Type Supply | Part No. 1 25 100 Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 
O~1 480-1923-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX001G24R 
0~5 480-1924-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX005G24R 
1 0~15 Gage 5.25V | 480-1925-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX015G24R 
0~30 480-1926-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX030G24R 
0~ 100 480-1927-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX100G24R 
O~1 480-1918-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX001D44R 
0~5 ‘| . 480-1919-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX005D44R 
2) 9-15 [Differential | 6.25V | 469.4990-ND 24.31 1861 17.02 | ASDX015D44R 
0~ 100 480-1922-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX100D44R 
0~15 480-1915-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX015A24R 
3 0~30 Absolute | 5.25V | 480-1916-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX030A24R 
0 ~ 100 480-1917-ND 24.31 18.61 17.02 ASDX100A24R 
0O~5 1.5mA | 480-2857-ND 21.10 16.15 14.78 SCCOSDD4 
4 0~15 Differential | 1.5mA | 480-2860-ND 21.10 16.15 14.78 SCC15DD4 
O~15 20Vde | 480-2868-ND 47.93 36.58 34.69 SDX15D4-A 
5 0~5 Differential 1.5mA | 480-2858-ND 24.55 1842 17.19 SCCO5DN 
0 ~ 100 12Vde | 480-2870-ND 35.71 27.47 25.64 SX100DN 
0~15 1.5mA | 480-2859-ND 21.10 16.15 14.78 SCC15D 
6 0~30 Differential 1.5mA | 480-2862-ND 21.10 16.15 14.78 SCC30D 
0~30 12Vde | 480-2871-ND 48.00 37.63 35.03 $X7030D 
0 ~ 100 12Vde_ | 480-2872-ND 44.81 34.20 32.44 $X7100D 
O~1 Gage 20Vde | 480-2864-ND 47.93 36.58 34.69 SDX01G2-A 
0~15 Gage 1.5mA | 480-2861-ND 21.10 16.15 14.78 SCC15GD2 
% 0~15 Gage 20Vde | 480-2869-ND 47.93 36.58 34.69 SDX15G2-A 
0~15 Absolute | 20Vdc | 480-2866-ND 47.93 36.58 34.69 SDX15A2-A 
0 ~ 100 Gage 20Vde_| 480-2865-ND 47.93 36.58 34.69 SDX100G2-A 
8 O~15 Absolute | 20Vdc_ | 480-2863-ND 39.82 30.39 28.82 SCX15ANC 
9 0~15 Absolute | 20Vdc | 480-2867-ND 47.93 36.58 34.69 SDX15A4-A 


AWM Airflow Sensors 


The AWM1000 Series mass flow sensor provides all of the outstanding performance benefits of the standard AWM2000 series in a more cost-effective 
sensor platform Features: * Cost-effective microbridge technology » Accurate, repeatable airflow sensing ¢ Bi-directional sensing capability 

The AWM2000 Series microbridge mass airflow sensor is a passive device comprised of two Wheatstone bridges Features: « Bi-directional sensing capability 
* Actual mass airflow sensing ¢ Low differential pressure sensing 


Dimensions in mm 


Recommended Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Excitation Time Temperature Range Part No. 1 25 100 Part No. 
" s 480-2855-ND 55.49 43.93 41.62 AWM1200V 
10,000 ::0,010:VDG-||:6:0 msec pads 480-2856-ND 59.87 47.40 44.91 | AWM2300V 
PCB Mount Pressure Sensors Roks 


The 24PC Series miniature pressure sensors provide reliable gage and absolute pressure sensing The 26PC Series miniature pressure sensors provide reliable gage and differential pressure sensing ) 
performance in a compact package. The low power, non-amplified, non-compensated Wheatstone bridge performance in a compact package. The low power, non-amplified, non-compensated Wheatstone 
circuit design provides inherently stable mV outputs over 0.5 ~ 250 psi sensing ranges. bridge circuit design provides inherently stable mV outputs over 1.0 ~ 250 psi sensing ranges. 


Features: * 1ms response time »* Supply voltage: 10.0 ~ 12.0 Vde * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: * 1ms response time * Supply voltage: 10.0 ~ 16.0 Vde * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Dimensions in mm 


Pressure Pressure Linearity Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Type Range (PSI) (% Span) Part No. 1 25 100 Part No. 
24PC Series 

1 | Differential O~1 +0.15 480-2837-ND 12.30 8.92 7.93 | 24PCO1SMT 
2 Gage o~5 40.2 480-2838-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCBFB2G 
0~.5 480-2842-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCEFB2G 

3 Gage O~15 +0.2 480-2839-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCCFA2G 
Gage O~15 +0.2 480-2840-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCCFB6G 
Absolute 0~15 +0.1 480-2841-ND 17.85 12.98 11.56 | 24PCCFD6A 

> Gage 0~.5 +0.2 480-2843-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCEFD6G 
6 Gage O~.5 +0.2 480-2844-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCEFJ6G 

26PC Series 

2 Gage 0~5 +0.4 480-2848-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCBFB2G 
480-2846-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCAFJ3G 

Pe. age pee a0e8 480-2852-ND 23.45 17.94 16.42 | 26PCCFJ6G 
ra Gage O~1 480-2845-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCAFD2G 
8 Gage O~1 480-2847-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCAFK2G 
9 Gage 0~15 +0.25 480-2849-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFA3G 
10 Gage 0~15 480-2850-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFH6G 
11 | Differential 0O~15 480-2851-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFJ6D 
12 Gage 0 ~ 100 +0.4 480-2853-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCFFS2G 
13 0 ~ 250 +0.5 480-2854-ND 21.96 16.80 15.38 | 26PCGNM6G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2484 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control 


Features: 


* +0.25% Test Gauge Accuracy * 316 Stainless Steel Sensor * Long Battery Life (Two AA Alkaline approximately 2,500 hours) * Rugged Design * Display: 3 1/2” digit 


Sensymict Digital Pressure Gauges sppcB Series 


LCD, 1/2” Digit Height * Auto Shutoff Time * Low Battery Indication * Media Compatibility: All wetted parts are 316 SS compatible with most liquids and gases 


‘SenSym ICT 


Pressure Resolution Operating Pressure Digi-Key Price Honeywell 
Range PSIG Temperature Port Part No. Each Part No. 
0 ~ 300 PSIG 1.0 316 Stainless 287-1933-ND 274.60 SDPGBO300PG5 
0 ~ 1,000 PSIG 1.0 “20°C ~ 85°C Steel 287-1935-ND 274.60 SDPGB1000PG5 


Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors 


Features: * Response Time: 100 Sec, BE Series-Response Time: 10 mS (0 psi to full scale span pressure step change, 10% ~ 90% risetime.) * Operating 


Temperature: -40°C ~ 125°C 


13mm Male Port 


bese |14.27 


| 27.18 >| 


TAG) 


oe 


i 
Pressure Pressure | Output Port Max. Digi-Key Price Each Honeywell ere 71 eb UNF 
Range (PSI) Type (mV) Description Supply Part No. 1 25 100 Part No. 
13mm — RoHS Compliant Note: @ 0.22” +0.001” (0.56mm +0.03mm) Pins 
7 on © 0.230” (5.84mm) pin circle. 
0 ~ 1,000 Absolute 0-200 1/8 42VDC 287-1123-ND 89.33 72.30 67.13 | 13C1000PA4K 
0 ~ 5,000 27 NPT-SS 287-1124-ND 89.33 72.30 67.13 | 13C5000PA4K 
19mm — Calibrated and Compensated 19mm Male Port 
Absolute 1/3” 287-1108-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19CO15PA4K 
0~15 Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1109-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19C015PG4K 
Vacuum 287-1938-ND 94.09 76.15 70.71 | 19CO15PV4K 
0~15 Aaa 0-100 1/4 15VDC 287-1940-ND 100.49 81.33 75.52 | 19CO15PV5K ot 
18 NPT-SS 2.0mA 287-1941-ND 94.09 76.15 70.71 | 19CO15PV5L 
Absolute tie 287-1110-ND@ 94.09 76.15 70.71 | 19CO30PA4K Note: 2" (50.8mm) NOMEX ribbon cable with 0.100" 
0~30 Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1111-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19CO30PG4K (2.54mm) pin spacing (24 AWG wire size). 
Vacuum 287-1944-ND 100.49 81.33 75.52 | 19CO30PV4K 
0~50 Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1112-ND 94.09 76.15 70.71 | 19CO50PA4K Flush Mount 
Gage 27 NPT-SS 287-1113-ND@ 94.09 76.15 70.71 | 19CO50PG4K 
~ 100 Absolute 0-100 1/8" 45VDC 287-1114-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19C100PA4K 50.8 Nomex Insulated anthela 
Gage 27NPT-SS 287-1115-ND® 100.49 81.33 75.52 | 19C100PG4K strip cable with Gage 
~ 100 Vacuum | 0-100 1/4” 18 NPT-SS 15VDC 287-1952-ND 100.49 81.33 75.52 | 19C100PV5K ent (24 AWG Squiv,) 2-53 units only 
a ~ Oul 
0~ 200 Absolute 0-100 1/8" 45VDC 287-1116-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19C200PA4K Y 
Gage 27 NPT-SS 287-1117-ND@ 100.49 81.33 75.52 | 19C200PG4K ahh 
0 ~ 300 Absolute 0-100 1/8" 45VDC 287-1118-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19C300PA4K +In 
Gage 27 NPT-SS 287-1119-ND 94.09 76.15 70.71 | 19C300PG4K 
0~500 Absolute 0-100 1/8" 145VDC 287-1120-ND® 100.49 81.33 75.52 | 19C500PA4K 
Gage 27 NPT-SS 287-1121-ND® 94.09 76.15 70.71 | 19C500PG4K Bonded Element 
Flush Mount Common 
~15 287-1936-ND 90.31 73.09 67.87 | 19CO15PV2K Dim 
0~30 Vacuum | 0-100 N/A 15VDC 287-1942-ND 90.31 73.09 67.87 | 19C030PV2K A | Honeywell erik 
~ 100 287-1948-ND 85.55 68.44 64.77 | 19C100PV2K (mm) _| Part No. series 
Bonded Element 10.92 | BE-4R5000PG6DS| Pin 
0 ~ 5.000 G oa 7/16"-20 UNF-SS 25vDC 287-1130-NDt 60.00 56.00 52.80 | BE-4R5000PG6DS 10,82; | BEARSOOOPGBDG 
. age 5-45 | 716.20 UNE-cRS | °° 287-1131-NDt 58.00 54.00 50.40 | BE-4RS5000PG6DC 
+ Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) @ RoHS Compliant 
Pressu re Transducer Dimensions in mm 
The MEDIAMATE® pressure transducer provides the corrosion resistance of stainless steel at low OEM pricing. It is fully compensated and 46.48 
completely interchangeable without further calibration. It is being used with a wide variety of corrosive media such as Freon, ammonia, water, and 40. | 
hydraulic fluids. cel 
Pressure Measurement | Operating Port Digi-Key Price Each Honeywell cs] Fin 
Range (PSI) Type Temperature Style Part No. 1 25 100 Part No. 7/8-27 NPT 
0 ~ 1,000 Gage -40°C ~ 100°C 1/8-27NPT |480-2836-ND 247.14 204.67 193.08 | 9302907 
Honeywell josss Pressure and Vacuum Switches 5000 Series oS 


Sensing and Control 


The 5000 Series switches are specifically designed to stand up to extended duty applications. It 
features a Kapton diaphragm for compatibility with a wide variety of fluids. These switches are 


Pressure Switches 


factory set. The pressure switches are field adjustable. Contact Factory Digi-Key Price Each Honeywell 
Specifications: » Pressure Switch Proof Pressure: 500 PSI * Pressure Switch Burst Pressure: 750 SIrcU ya Sening ESO] Bsetuns (ES) RaniNe) ul ly (OOH Bertie: 
PSI for 0.5 ~ 24 PSI; 1250 PSI for 25 ~ 150 PSI set point range * Vacuum Switch Proof Pressure: N.O. 480-2039-ND 23.48 17.03 16.44 | 076051 00000020 01 
-30" Hg * Temperature Range: -40°C ~ 121°C (-40°F ~ 250°F) » Connector: 1/8” - 27” NPT male N.C. | 1.1~3 20.5 2 480-2043-ND 25.53 18.52 17.88 | 076061 00000020 01 
thread * Terminals: #8 - 32 screws N.O./N.C. 480-2047-ND 29.53 21.41 20.68 | 076071 00000020 01 
- N.O. 480-2051-ND 23.48 17.03 16.44 | 076575 00000040 01 
Bead Ratings Nc. | 34~7 #1 4 480-2053-ND 25.98 18.84 18.19 | 076577 00000040 01 
Resistive: 15 Amp 6VDC N.O./N.C. 480-2055-ND 26.55 19.26 18.59 | 076579 00000040 01 
8 Amp 12VDC N.O. 480-2052-ND 22.18 16.09 15.53 | 076576 00000100 01 
4 Amp 24VDC N.C. 8~13 +2 10 480-2054-ND 27.97 20.29 19.59 | 076578 00000100 01 
induciive: 1 Amp ee N.O./N.C. 480-2056-ND 26.82 19.45 18.78 | 076580 00000100 01 
N.O. 480-2040-ND 23.25 16.86 16.28 | 076052 00000150 01 
OSA eee Nc. | 14~24 43 15 480-2044-ND 27.65 20.05 ~—-19.36 | 076062 00000150 01 
V Switch N.O./N.C. 480-2048-ND 30.82 21.96 21.58 | 076072 00000150 01 
acuum switches N.O. 480-2041-ND 23.68 17.17 16.58 | 076053 00000350 01 
Contact Setting | Digi-Key Price Each Honeywell N.C. 25~50 +5 35 480-2045-ND 29.54 21.42 20.69 | 076063 00000350 01 
Circuitry | PSIV(Hg) _| Part No. 1 50 100 Part No. N.O./N.C. 480-2049-ND 32.01 23.40 22.99 | 076073 00000350 01 
N.O. i 480-2057-ND 20.80 14.86 14.12 | 077342 02.0HG 01 N.O. 480-2042-ND 24.09 17.47 16.87 | 076054 00000600 01 
Nc. . 480-2060-ND 20.80 14.86 14.12 | 07734302.0HG01 N.C. | 51~90 47 60 480-2046-ND 29.54 21.42 20.69 | 076064 00000600 01 
NO. z 480-2058-ND 20.80. 14.86. 14.12 | 077342 04.0HGO1 N.O./N.C. 480-2050-ND 29.54 21.42 20.69 | 076074 00000600 01 
N.C. 480-2061-ND 20.80 14.86 14.12 _| 077343 04.0HG 01 Switch Boot 
N.O. i 480-2059-ND 20.80 14.86 14.12 | 077342 09.0HG01 Switch Boot for Vacuum 
NC. 2 480-2062-ND 20.80 14.86 14.12 | 07734309.0HG 01 and Pressure Switches Bev adeNy oan Ace 4-14 079880 :00 
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Honeywell 


Sensing and Contre Pressure Sensors 


Pressure sensors, force sensors and airflow sensors are all developed around semiconductor technology. voltage proportional to pressure. Airflow sensors contain a thin-film, thermally isolated bridge structure 
Each pressure sensor contains a silicon chip with an integral sensing diaphragm and four piezoresistors. containing heater and temperature sensing elements. The bridge structure provides a sensitive and fast 
Pressure applied on the diaphragm causes it to flex, changing the resistance. This causes a low level output response to the flow of air or other gas over the chip. 


Dimensions in Inches 


1-416 HEX” 4/g-27 NPT 


Fig. 7 NEW! 


Cable: L = 1 Meter 


M =3 Meters 
/ x q 


Fig. 12 NEW! 


Interface 
between 
pins 1 
and 2 


Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. ‘l 25 100 Part No. Fig. | Pressure Output Part No. ‘i 25 100 Part No. 

1PSID 45mVDC 480-2496-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCAFA6D 100PSI 4~20mA | 480-2561-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGB01B 

5PSID 115mVDC | 480-2498-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCBFA6D 100PSI | .5~4.5VDC | 480-2562-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGBO6A 

15PSID 225mV 480-2500-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCCFA6D 100PSI 4~20mA | 480-2563-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGB06B 

30PSID 330mV 480-2502-ND 16.12 11.73 10.63 | 24PCDFAGD 100PSI | .5~4.5VDC | 480-2564-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGB10A 

1 | 0.5PSID_ | 35mvDC 480-2504-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCEFAGD 100PSI 4~20mA | 480-2574-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGP06B 

1PSID 16.7mV 480-2509-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCAFA6D 100PSI 1~6VDC 480-2575-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGP06C 

5PSID 50mVDC 480-2512-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCBFAGD 150PSI|_ | .5~4.5VDC | 480-2576-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PABO1A 

15PSID 100mV 480-2516-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFAGD 150PSI|_ | .5~4.5VDC | 480-2577-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH150PGBO1A 

30PSID 100mv 480-2519-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCDFAGD 150PSI 4~20mA | 480-2578-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH150PGB01B 

1PSIG 45mVDC 480-2497-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCAFA6G 150PSI_| .5~4.5VDC_ | 480-2579-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH150PGBO6A 

5PSIG 115mVDC | 480-2499-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCBFA6G 150PSI 4~20mA | 480-2580-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH150PGB06B 

15PSIG 225mV 480-2501-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCCFA6G 150PSI 1~5VDC | 480-2581-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH150PGB06G 

30PSIG 330mV 480-2503-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCDFAGG 200PSI 4~20mA | 480-2584-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH200PGB01B 

0.5PSIG 35mVDC 480-2505-ND 15.80 11.50 10.42 | 24PCEFAGG 200PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2586-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH200PSBO6A 

2 1PSIG 16.7mV 480-2510-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCAFAGG 200PSI 4~20mA _| 480-2587-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH200PSB06B 

5PSIG 5omVDC 480-2513-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCBFA6G 200PSI 1~6VDC | 480-2588-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH200PSBO9C 

5PSIG 50mVDC 480-2514-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCBFB6G 250BAR | 4~20mA | 480-2590-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250BSB01B 

15PSIG 100mV 480-2517-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFA6G 250BAR | 4~20mA | 480-2591-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250BSD01B 

15PSIG 100mV 480-2518-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFB6G 250PSI 1 ~5VDC 480-2592-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250PGB06G 

30PSIG 100mV 480-2520-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCDFAGG 250PSI 1~6VDC | _480-2593-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250PGPO6C 

100PSIG 100mV 480-2521-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCFFA6G 250PS| | 5~4.5VDC | 480-2594-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250PSBO1A 

5PSIG | 80~150mV | 480-3088-5-ND NEW! 12.30 8.75 7.93 | 24PCOSSMT 250PSI 4~20mA | 480-2595-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250PSB01B 

15PSIG_| 160 ~290mV_ | 480-3089-5-ND NEW! — 13.23 9.63 8.72 | 24PC15SMT 6 | 250PS1 | 5~4.5VDC | 480-2596-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH250PSBO9A 

3 1PSID [14.7 ~18.7mV | 480-2506-5-ND 20.37 15.59 14.26 | 26PCO1SMT 300PSI | .5~4.5VDC | 480-2598-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH300PSB01A 

5PSID | 47~53mV | 480-2507-5-ND 20.37 15.59 14.26 | 26PCOSSMT 300PSI 4~20mA | 480-2599-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH300PSB01B 

15PSID_| 96~104mV_| 480-2508-5-ND 20.37 15.59 14.26 | 26PC15SMT 300PSI 1-6VDC | 480-2600-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH300PSB01C 

4 5PSIG 50mVDC 480-2511-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCBFA2G 300PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2601-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH300PSBO1E 

15PSIG 100mV 480-2515-ND 21.32 16.32 14.93 | 26PCCFA2G 300PS| | 5~4.5VDC | 480-2602-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH300PSBO9A 

5PSID | 0.5~4.5VDC | 480-2522-5-ND 29.18 21.89 20.43 | ASDXLO5D44D 300PSI | .5~4.5VDC | 480-2603-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH300PSBO9E 

5PSID | Digital (Hex) | 480-2523-5-ND 36.06 27.75 25.90 | ASDXLO5D44D-DO 500PS! 4 ~ 20mA 480-2608-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSB06B 

10 in H20G | 0.5~ 4.5VDC | 480-2524-5-ND 27.97 20.98 19.58 | ASDXL10G24R 500PSI|_ | .5~4.5VDC | 480-2609-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSBO9A 

5 | 10.inH20G | Digital (Hex) | 480-2525-5-ND 34.56 26.59 24.82 | ASDXL10G24R-DO 500PSI 1 ~6VDC 480-2610-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSB09C 

3PSID__|0.5~4.5VDC | 480-2526-5-ND 27.97 20.98 19.58 | ASDXL10D44R S500PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2605-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSBO1A 

3PSID | Digital (Hex) | 480-2527-5-ND 34.56 26.59 24.82 | ASDXL10D44R-DO 500PSI 4~20mA | 480-2606-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSB01B 

10PSI | Digital (Hex) | 480-2529-5-ND 34.56 26.59 24.82 | ASDXL10D44D-DO 500PSI 4 ~20mA 480-2616-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSP06B 

10 in H20D | _2.5+2VDC__|_480-2528-5-ND 27.97 20.98 19.58 | ASDXL10D44D 500PSI 1 ~6VDC 480-2617-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSPO6C 

50PSIG 4 ~20mA 480-2543-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO50PGB01B 1000PSI .5~ 4.5VDC 480-2530-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO1KPSBO1A 

50PSIG | .5~4.5VDC | 480-2544-ND 81.00 64.80 61.33 | MLHOSOPGBO1E 1000PS! 4~20mA 480-2531-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO1KPSB01B 

sopsiG | 5~4.5VDC | 480-2545-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSOPGBO6A 1000PSI | .5~4.5VDC | 480-2532-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO1KPSBO6A 

SOPSIG | .5~4.5VDC | 480-2546-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSOPGPO6A 1000PSI_| 4~20mA | 480-2533-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO1KPSBO6B 

6 | S5OPSIG 1~6VDC | _480-2547-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSOPGPO6C 2000PS| | 5~4.5VDC | 480-2534-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO2KPSBO6A 

100PS| | .5~4.5VDC | 480-2555-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PABO6A 2000PS| | 4~20mA | 480-2535-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO2KPSB01B 

100PS| 1~5VDC | 480-2556-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAB06G 3000PSI | 4~20mA | 480-2536-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO3KPGBO1B 

100PS| 4~20mA | 480-2558-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAG01B 3000PS|_| .5~4.5VDC_| 480-2537-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO3KPSBO1A 
100PS|_| .5~4.5VDC_ | 480-2560-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGBO1A_| +CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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Pressure Sensors (cont.) 


Dimensions in Inches 


Fig. 23 NEW! 
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Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. it 25 100 | PartNo. Fig. | Pressure Output Part No. fl 25 100 | PartNo. 
3000PSI_ | 4~20mA | 480-2538-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO3KPSBO1B 10H206 20mV 480-2654-5-ND 25.25 18.94 17.68 | CPCLI0GFC 
3000PS|_ | 1~5VDC | 480-3102-ND NEW! 80.07 64.81 60.18 | MLHO3KPSBO1G 43a | 19PSIA gomv 480-2649-5-ND 30.47 23.45 21.88 | CPC15AFH 
3000PSI | 5~4.5VDC | 480-2539-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO3KPSBO6A 15PSIA 90mv 480-2650-5-ND 29.52 22.14 20.67 | CPC15AH 
3000PSI| | 4~20mA | 480-2540-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO3KPSBO6B 15PSIA 253mV 480-2655-5-ND 19.68 14.53 13.36 | CPX15AF 
3000PSI 4 ~ 20mA 480-3103-ND NEW! 80.07 64.81 60.18 | MLHO3KPSB10B 3PSID 20mVDC 480-2643-5-ND 30.41 23.40 21.84 | CPCO.3DFH 
6 | 5000PSI | 4-20mA | 480-2548-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSKPGBO1B {PSI 18mV 480-2645-5-ND 30.39 22.80 21.28 | CPCO1DFC 
5000PSI | .5~4.5VDC | 480-2549-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSKPSBO1A tap | 44200 25mV 480-2651-5-ND 30.17 22.63 21.12 | CPCLO4DFC 
5000PSI| | 4~20mA | 480-3105-ND NEW! 80.07 64.81 60.18 | MLHOSKPSB01B 4H20D 68mV 480-3098-ND NEW! — 17.36 13.29 12.16 | CPXLOADF 
5000PS| | 1~6VDC | 480-2552-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSKPSPO6C 10H20D 20mv 480-2653-5-ND 29.29 21.97 20.51 | CPCL10DFC 
8000PSI | 5~4.5VDC | 480-2553-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHO8KPSBO1A 10H20D 78.5mV 480-3099-ND NEW! —_—19.10 14.33 13.37 | CPXLI0DF 
ae 2 oo eee Hee aa a & eee 14 | 100PSIG | 295mV 480-3097-ND NEW! 18.74 14.34 13.12 | CPX1006 
tooPsi | 4~20mA | 480-2566-ND 81.00 64.81 «61.33 | MLH00PGLO1B ee | aves eepeeeaenng ay Sree. ees. |. peneenlned 
2H20D +2VDC 480-2657-5-ND 72.30 57.85 54.75 | DCOO2NDC4 
100PS|_ | 5~4.5VDC | 480-2567-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGLO6A ann 
5H20D +2VDC 480-2658-5-ND 71.88 56.91 52.92 | DCOOSNDC4 
100PS| | 4~20mA | 480-2568-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGLO6B COR eGLe. 
40PeI sc eyne  aneeeatin 8100 eral Baa: | MEOOBEIOEE 15 | 10H20D +2VDC 480-2659-5-ND 69.41 54.95 51.10 | DCO1ONDC4 
ss 25695 : : : 30H20D +2VDC 480-2660-5-ND 66.93 52.99 49.27 | DCO30NDC4 
100PS! 4~20mA | 480-2570-ND 81.00 64.80 61.33 | MLH100PGLO9B 2.5MBARD | _+2VDC 480-2661-5-ND 82.18 65.75 62.23 | DC2R5BDC4 
TORS! | 4-20mA Rang GTO geet < Olga). || MENIDOEGMOLS: 30H200 | 22.5VDC | 480-3100-ND NEW! 68.30 —55.27__—«51.33 | DCO3ONDRS 
100PS| | 4~20mA | 480-2572-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGMO6B TH0D jomv TSE 900 5300 932 1 DOXLOIDS 
400PSI 1~6VDC | 480-2573-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH100PGMO6C ter OO Heorestelnn 79. ” pia 59. Tall peKosDs 
150PSi_ | 1~S5VDC | 480-2582-ND 81.00 64.80 61.33 | MLH150PGLO4G 5Ha m 2663757 75. : 57. ba 
16 | 10H20D 20mV 480-2664-5-ND 75.42 60.34 57.11 | DCXL10DS 
50PS|_ | 4~20mA | 480-2583-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH150PGLO6B 
20H20D 20mV 480-3101-ND NEW! = 70.51 57.06 52.99 | DCXL20DS 
200PS| | 4~20mA | 480-2585-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH200PGLO1B 
30H20D 20mV 480-2665-5-ND 71.32 57.06 54.01 | DCXL30DS 
7 | 200PSI | .5~4.5VDC | 480-2589-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH200PSLO9A 
250PS| | .5~4.5VDC | 480-2597-ND 81.00 64.81 «61.33 | MLH250PSLO9A 1200 mv 480°2600-0-ND 4727 37.05 34.50 | DUXLO1D 
soops|_| .5~4.5VDC | 480-2607-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHS00PSLBO6A 17 | 5H20D 22.5mV 480-2667-5-ND 48.54 38.05 35.42 | DUXLOSD 
ae 10H20D 30mV 480-2668-5-ND 48.06 36.68 34.78 | DUXL10D 
500PS| | 5~45VDC | 480-2611-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSLO1A apHo0D aon! accecctns 46.95 asa. 33-80)-|(DUXE200 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2612-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSLO6A B m E : : 
500PS| | 5~4.5VDC | 480-2613-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSLO9A 1PSIDV 75mV 480-2687-5-ND 22.73 17.39 15.91 | XPXO1D 
500PSI| | 4~20mA | 480-2614-ND 81.00 64.80 61.33 | MLHS500PSLO9B 1O0PSIDV | — 295mV 480-2688-5-ND 31.37 24.14 22.53 | XPX100DT 
500PS|_| 5~4.5VDC | 480-2615-ND 81.00 64.81 61.33 | MLH500PSMO9A 18 | 100PSIV 295mV 480-2689-5-ND 27.10 20.33 18.98 | XPX100GFS 
SEE 150PSIDV | 262.5mV_ | 480-2690-5-ND 21.95 16.80 15.37 | XPX150D 
S000rs| | 5 -45v0e Pa te ee eer toH20pv | zmv/inH20 | 480-2684-5-ND 3948 30.13.2857 | XPCLIODH 
3000PS|_ | 1~5VDC | 480-3104-ND NEW! 80.07 64.81 60.18 | MLHO3KPSLO1G Airflow 
5000PS| | 5~4.5VDC | 480-2550-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSKPSLO6A 200SCCM | +44.5mV | 480-2697-5-ND 59.87 4740 44.91 | AWM2100V 
5000PSI_| 1~6VDC | 480-2551-ND 81.00 64.81 61.33 | MLHOSKPSL10C 19 | 200SccM 5vDC 480-2692-5-ND 71.80 57.44 54.37 | AWM3100V 
Force Sensor 1000SccM | _5VDC. 480-2693-5-ND 71.80 57.44 54.37 | AWM3300V. 
1500G T80mV 480-2618-ND 36.67 28.21 26.33 | FSST500NSB 20 1000SCCM 54.7mV 480-3093-ND NEW! 69.84 55.88 52.89 | AWM42300V 
3 | 15008 180mV 480-2619-1-NDt 48.68 34.62 30.29 | FSS1500NSR 1000SccM | _ 5VDC 480-2694-5-ND 88.80 71.86 66.73 | AWM43300V 
1500G 180mV 480-2619-2-ND$ 31804.80/1 ,200 FSS1500NSR 21 | 6SLPM 5VDC 480-2695-5-ND 92.75 75.06 69.70 | AWM43600V 
15006 180mV 480-2620-5-ND 35.72 27.48 25.65 | FSS1500NST 5SLPM 5VDC 480-2696-ND 122.84 101.16 93.94 | AWM5101VN 
9 | 15006 360mV 480-2621-5-ND 44.22 31.47 29.84 | FSGISNIA 22 | 10SLPM 5VDC 480-3094-ND NEW! 122.84 99.36 92.13 | AWM5102VN 
5PSIG 10vDC 480-2622-ND 75.09 60.07 56.86 | 1865-01G-KDN 20SLPM 5vDC 480-2697-ND 122.84 101.16 __-93.94 | AWM5104VN 
5PSIG 1.5mA 480-2623-ND 75.09 60.07 56.86 | 1865-01G-LDN 23 | 200SLPM | 1~5VDC | 480-3095-ND NEW! 137.39 114.50 ‘106.17 | AWM720P1 
10PSIG 10vDC 480-2624-ND 75.09 60.07 56.86 | 1865-02G-KDN 24 | 200SCCM | +77mVDC | 480-2698-5-ND 31.69 24.38 22.76 | AWM92100V 
10PSIG 4.5mA 480-2625-ND 75.09 60.07 56.86 | 1865-02G-LON 
to |_15PSIG 10VDC 480-2626-ND 72.32 57.26 _53.24 | 1865-03G-KDN — : 
T5PSIG 7.5mA 480-2627-ND 72.32 57.26 53.24 | 1865-03G-LON : ee Digi-Key Price Each Honeywell 
25PSIG 10VDC 480-2628-ND 75.09 60.07 56.86 | 1865-05G-KDN Fig. | Pressure | Sensitivity | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
25PSIG 1.5mA 480-2629-ND 72.32 57.26 53.24 | 1865-05G-LON Typical Sensitivity 
ee pa Bee pos eae epee lees aN SPSig | 7.5mV/mA/PS| | 480-2673-5-ND 1449 1033 9.36 | SCCPOSGSMTP 
: eaaartrine Board - : 15PSIA | 4.3mV/mA/PSI | 480-3106-ND NEW! 1419 10.00 9.20 | SCCP15ASMTP 
TIRE TOC TEE a0 706613) FSO 15PSIG | 4.3mV/mA/PSI | 480-3107-ND NEW! 1419 10.00 9.20 | SCCP15GSMTP 
11 30PSIA | 2.9mV/mA/PSI | 480-3108-ND NEW! 1419 10.00 9.20 | SCCP30ASMTP 
3LBS 3.0VDC 480-2633-5-ND 93.99 76.07 70.63 | FS03 25A 
30PSIG_| 2.9mV/mA/PSI_ | 480-3109-ND NEW! 1419 10.00 9.20 | SCCP30GSMTP 
+50mmHg | — 4.5VDC 480-2634-5-ND 36.77 28.29 26.40 | 40PCOO1BIA 
joa | 15PSIG 45VDC 480-2635-5-ND 35.09 2700-2520 | 40PCO1SGIA 100PSIG | 1.3mV/mA/PSI | 480-2674-5-ND 1419 10.33 ~——«-9.36 | SCCP100GSMTP 
450PSIG 45VDC 480-3092-5-ND NEW! 34.19 2610 2475 | 40PC150G1A 15PSIA | 1.50mV/mA/PSI | 480-3112-ND NEW! 24.43 18.80 17.55 | SXP15ASMTP 
=50mmHg | 4.5VDC 780-3090-5-ND NEW! 38-37 30.08 28.01 | 40PCO01B2A 100PSIG_| 0.30mV/mA/PSI | 480-3111-ND NEW! 24.43 18.80 17.55 | SXP100GSMTP 
15PSIG 4.5VDC 480-3091-5-ND NEW! 34.19 26.10 24.75 | 40PC015G2A 25B 15PSIA 4.3mV/mA/PSI_| 480-2675-5-ND 14.19 10.33 9.36 | SCCPISASMTLP 
15PSIV 4.5VDC 480-2636-5-ND 35.09 27.00 25.20 | 40PCO15V2A 15PSIA | 4.3mV/mA/PSI | 480-2671-5-ND 1435 (10.44 ~—«9.46 | SCCISASMT 
128 | 100PSIG 4.5VDC 480-2638-5-ND 35.09 27.00 25.20 | 40PC100G2A og | 30PSIA | 29mvimA/PSI | 480-2672-5-ND 14.35 10.44 9.46 | SCC30ASMT 
150PSIG 4.5VDC 480-2639-5-ND 35.09 27.00 25.20 | 40PC150G2A 300PSIA | 0.14mV/mA/PSI | 480-2677-5-ND 20.24 © 14.94 13.74 | SX150ASMT 
250PSIG 4.5VDC 480-2640-5-ND 35.09 27.00 25.20 | 40PC250G2A 300PSIG_| 0.14mV/mA/PSI | 480-3110-ND NEW! 20.16 1513 14.12 | SX150GSMT 
500PSIG 4.5VDC 480-2642-5-ND 36.77 28.29 26.40 | 40PC500G2A TPSIV Temv/PS|_ | 480-2680-5-ND 356127402557 | XPCOIGTC 
joc | _ISPSIV 4.5VDC 480-2637-5-ND 35.09 27.00 25.20 | 40PCO15V3A 27 | 150PSIV 90mV typ —_| 480-2681-5-ND 34.13 26.26 24.51 | XPC150GTC 
ae foe eee ou ae as ae 15PSIA 6mV/PSI 480-2682-5-ND 34.07 26.21 24.46 | XPCI5ATC 
: im -2644-5- : a : : 3683-5. 
at a ACERT Soen paay core l-cbcoiGee 4Hg0DV | 6.25mV/PSI | 480-2683-5-ND 43.07 32.87 31.17 | XPCLOADTC 
1PSIDV 18mV/PS| | 480-2679-5-ND 37.43 28.80 26.88 | XPCOIDTC 
1PSIV 18mV 480-2646-5-ND 33.02 25.40 23.71 | CPCO1GFH 28 ; 
10H20D | 2mV/inH20 | 480-2685-5-ND 43.07 32.87 31.17 | XPCLIODTC 
13A | 5PSIV 60mV 480-2647-5-ND 30.39 22.80 21.28 | CPCOSGFC joan | omvinino (RggeeEeeND fags. 3890 “ater xeCLionTH 
5PSIV 60mV 480-2648-5-ND 33.02 25.40 23.71 | CPCOSGFH is ene : : : 
4H20G 25mV 480-2652-5-ND 25.25 18.94 17.68 | CPCLO4GFC +CutTape + Tape and Reel 


(to91) 2487 


————— ESSE SSS Pressure Port 
- Range |Pressure| Thread | Digi-Ke' Price Each SSI Technologies 
SSI SSI Technologies, Inc. (psi) Type t | (npt) PartNo. 1 10 100 | Part No. : 
—_—_—_— Rk eee 100 A 1/8 | 734-1067-ND 68.63 64.05 61.77|P51-100-A-B-I36-5V-R 
Controls Division 500 A 1/8 | 734-1068-ND 68.63 64.05 61.77 P51-500-A-B-I36-5V-R 
. ne 1000 A 1/8 _| 734-1069-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-1000-A-B-136-5V-R 
MediaSensor™ P51 Pressure Transducers || 5 | $ [4 [RGR SS Ge amlsssrese 
Description: This family of bulk micro-machined, absolute, gauge and sealed pressure transducers and 100 s V4 | 734-1102-ND 68.63 64.05 61.77) P51-100-S-A-136-5V-R 
transmitters are for both harsh and benign media with a total error of +1% and are well suited for a variety of 500 s 1/4 | 734-1103-ND 68.63 64.05 61.77) P51-500-S-A-136-5V-R 
automotive, industrial and commercial applications. Features: * Robust Package: All laser-welded stainless 1000 Ss 1/4_| 734-1104-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-S-A-136-5V-R 
steel design for optimal media isolation * Maximum Flexibility: Custom ASIC provides signal conditioning for 15 s 1/8 | 734-1105-ND 68.63 64.05 61.77) P51-15-S-B-I36-5V-R 
calibration and temperature compensation » Temperature Range: -40° ~ 105°C » Response Time: <ims 50 Ss 1/8 | 734-1106-ND 68.63 64.05 = 61.77 P51-50-S-B-136-5V-R 
* Connector: 136 - 36” Integral Harness * No O-Rings * 316L Stainless Steel Construction 100 s 1/8 | 734-1107-ND 68.63 64.05 61.77) P51-100-S-B-I36-5V-R 
Note: More Product available on-line. For pricing and availability, visit our website. 500 : V8 EN a ore pd rene 
: Non RONG) Ys J 1000 s 1/8 _| 734-1109-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-1000-S-B-I36-5V-R 
Thread Length - mm 4 ~ 20 mAour — 8 ~ 30 Vin 
Size z B c 15 G 1/4 | 734-1030-ND 68.63 64.05 61.77] P51-15-G-A-I36-20MA-R 
50 G 1/4 | 734-1031-ND 68.63 64.05 61.77| P51-50-G-A-I36-20MA-R 
i008 Be SE = oo Be 100 G 1/4 | 734-1032-ND 68.63 64.05 61.77 P51-100-G-A-I36-20MA-R 
lei C he 09 00240 d : : 200 G 1/4 | 734-1033-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-A-I36-20MA-R 
fies 300 G 1/4_| 734-1034-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-300-G-A-I36-20MA-R 
a NI Output 15 G 1/8 | 734-1035-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-G-B-I36-20MA-R 
i Color 1~5VouT |4_ 20mAgut 50 G 1/8 | 734-1036-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-50-G-B-I36-20MA-R 
@22.0— Thread 0.5 ~ 4.5 Vout 100 G 1/8 | 734-1037-ND 68.63 64.05 61.77 P51-100-G-B-I36-20MA-R 
ize Red Power Power 200 G 1/8 | 734-1038-ND 68.63 64.05 61.77 P51-200-G-B-I36-20MA-R 
White Vout Return 300 G 1/8 _| 734-1039-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-300-G-B-I36-20MA-R 
Black Ground Not Used 15 A 1/4 | 734-1070-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-A-A-136-20MA-R 
50 A 1/4 | 734-1071-ND 68.63 64.05 61.77 P51-50-A-A-I36-20MA-R 
Pressure Port 100 A 1/4 | 734-1072-ND 68.63 64.05 61.77|P51-100-A-A-I36-20MA-R 
Range |Pressure| Thread | Digi-Key Price Each SSI Technologies 500 A 1/4 | 734-1073-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-136-20MA-R 
(psi) | Type+ | (npt) | Part No. 1 10 400 | Part No. 1000 A 1/4_| 734-1074-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-A-I36-20MA-R 
0.5 ~ 4.5 Vour — 5+/-0.5 Vin 15 A 1/8 | 734-1075-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-A-B-136-20MA-R 
Bee [meron ass ms —acrrsreemeerare ||| 3 | * | WB |RetgmeNp sam Gtos si 77istsoneagaR 
- G Va ee COND OB GS: . 6208) 61 TZ bolee-G Ase tov-R 500 A 1/8 | 734-1078-ND 68.63 64.05 —_61.77|P51-500-A-B-I36-20MA-R 
aoe G A ee Bees ee ere Eo Ore ee 1000 A 1/8_| 734-1079-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-1000-A-B-I36-20MA-R 
200 G 1/4 | 734-1003-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-200-G- : : : 
300 G 1/4_| 734-1004-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-300-G-A-I36-4.5V-R 2 : in Bae a oe Pee eae 
15 G 8 | 734-1005-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-G-B-136-4.5V-R 400 S 4/4 | 734-1112-ND 68.63 64.05 61.77 P51-100-S-A-I36-20MA-R 
50 G 1/8 [es O0G- ND) 68.63 64.05 61.77 | P51-50-G-B-136-4.5V-R 500 s 4/4 | 734-1113-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-500-S-A-I36-20MA-R 
100 G 8 (ice 007-ND. 68.63 64.05 61.77 |P51-100-G-B-136-4.5V-R 1000 5 1/4 | 734-1144-ND 68.63 64.05 _61.77 | P51-1000-S-A-I36-20MA-R 
200 G 1/8 | 734-1008-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-B-I36-4.5V-R - : : 
300 G 1/8 _| 734-1009-ND 68.63 64.05 _61.77 | P51-300-G-B-I36-4.5V-R 15 8 18 eSNG 88.63 64.05 61.77 | P51-15-S-B-I36-20MA-R 
50 s 1/8 | 734-1116-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-B-136-20MA-R 
15 A ogee | 6 ste oD EGS SONOS. + 6177 | Pelle eh a6 2iaV-R 100 s 4/8 | 734-1117-ND 68.63 64.05 —_61.77|P51-100-S-B-I36-20MA-R 
50 ie bene Beiea 0. BET) | Fol soak eee. 500 s 1/8 | 734-1118-ND 68.63 64.05 —_61.77|P51-500-S-B-I36-20MA-R 
100: A eee ee 2D CEOS eee deb 77 Rol 108 aoe oun 4000 s 1/8 | 734-1119-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-1000-S-B-I36-20MA-R 
500 A 1/4 | 734-1043-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-I36-4.5V-R : : : 
1000 A 1/4_| 734-1044-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-A-136-4.5V-R + G = Gauged, A = Absolute, S = Sealed Gauge 
15 A 1/8 | 734-1045-ND 68.63 64.05  61.77|P51-15-A-B-136-4.5V-R 
50 A 1/8 | 734-1046-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-B-136-4.5V-R 
100 A 1/8 | 734-1047-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-100-A-B-I36-4.5V-R H ™ 
500 A 1/8 | 734-1048-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-B-I36-4.5V-R MediaGau ge Be 
1000 A 1/8 _| 734-1049-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-B-136-4.5V-R - os 
15] S| 14 784-1080-ND 66.63 6408 61:77] PS1-15-5-A106-4.5V-R Digital Pressure Gauges = 
50 s 1/4 | 734-1081-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-A-136-4.5V-R : . : —_ 
400 Ss 4/4 | 734-1082-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-A-136-4.5V-R Specifications: * Package: NEMA 4X Rating Operating Temperature: — 
500 s 1/4 | 734-1083-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-S-A-136-4.5V-R AGC = 60°C. CISE = 140°F). Output Type: 4: Digit LCD: * Keypad’ 4, a 
1000 Ss 1/4_| 734-1084-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-S-A-136-4.5V-R Operated Functions: Auto Zero and Peak Hold Port: 1/4 - 18 NPT 16.01 /4 8B - 6] 
15 3S 1/8 | 734-1085-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-S-B-136-4.5V-R Additional Specifications: : i8NPT \OoO 
50 s 1/8 | 734-1086-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-B-136-4.5V-R , ; . 22.0 Hex 
100 Ss 4/8 | 734-1087-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-B-I36-4.5V-R MG-MD: 4-20mA Current option and High and Low Pressure Set points 
500 Ss 1/8 | 734-1088-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-S-B-I36-4.5V-R MGA-9V: Air Only 
1000 s 1/8 _| 734-1089-ND 68.63 64.05 __ 61.77 | P51-1000-S-B-I36-4.5V-R 
0.5 ~ 4.5 Vout — 5+/-0.5 Vin Over Voltage Protection Pressure | Dim. -mm Digi-Key Price Each SSI Technologies 
15 G 1/4] 734-1010-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-15-G-A-136-4.50V-R Gauge [| A B_| Accuracy | Part No. 1 5 _| Part No. 
50 G 1/4 | 734-1011-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-50-G-A-I36-4.50V-R MG-9V (9 Volt Battery) 
100 G 1/4 | 734-1012-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-100-G-A-I36-4.50V-R 5 aasol Se 
200 | G | 14 | 734-101-ND 76.13 71.05 68.51] P51-200-G-A.196-4.50V-R is | 758 | aso | 205% | 7aa1121-ND 80.50 171.00 | M@-e-A-9V-R 
300 G 1/4_| 734-1014-ND 76.13 74.05 _ 68.51 | P51-300-G-A-I36-4.50V-R 50 755 | 440 | 1025% | 734-1122-ND 48060 171.00 | MG-50-A-9V-R 
15 G 1/8 | 734-1015-ND 76.13 71.05 68.51) P51-15-G-B-I36-4.50V-R 75 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1123-ND 180.50 171.00 | MG-75-A-9V-R 
50 G 1/8 | 734-1016-ND 76.13 71.05 68.51) P51-50-G-B-I36-4.50V-R 100 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1124-ND 180.50 171.00 | MG-100-A-9V-R 
100 G 1/8 | 734-1017-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-100-G-B-I36-4.50V-R 5 Sree BOCA. 
200 | G | 18 | 734-1018-ND 76.13 71.05 68.51] P51-200-G-8-196-4.50V-R 300 | 7s | 440 | s025% | 734-1126ND 180.50 171.00 | M@-200-8-0V-8 
200 S 18 (Eestal OAS) OHS) = si1055=2 16815 Polrooe-GeBslsb a SOVen 500 | 75.5 | 44.0) +0.25% | 734-1127-ND 180.50 171.00 | MG-500-A-9V-R 
15 A 1/4 | 734-1050-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-15-A-A-136-4.50V-R 750 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1128-ND 180.50 171.00 | MG-750-A-9V-R 
oe A va alate es ue eet SPI Oy ee COW 1000 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1129-ND 180.50 171.00 | MG-1000-A-9V-R 
500 | a | 14 | 734-1059-ND 76.13 71.08 68.51) P51-500-A.A-196-4.5OV-R 2000 | 7s | 460 | a025% | 7ad-1130-ND tg0.50 171.00 | Me@-2000-4.9V-R 
1000 A 1/4__| 734-1054-ND 76.13 74.05 _ 68.51 |P51-1000-A-A-136-4.50V-R 3000 | 785 | 440 | 20.25% | 734-1132-ND 180.60 171.00 | MG-3000-A-9V-R 
8 A ‘a Lene 76.8 res $8.) aap 5000 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1133-ND 180.50 __171.00 | MG-5000-A-9V-R 
100 A 4/8 | 734-1057-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-100-A-B-I36-4.50V-R me tee | aan | teers ence A CH nes 
500 A 1/8 | 734-1058-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-500-A-B-I36-4.50V-R 300 | 755 | 44.0 | 20.25% |eneHeotn 00100". 198100. IMG S00-LOVIER 
1000 A 1/8 _| 734-1059-ND 76.13 71.05 _ 68.51 | P51-1000-A-B-136-4.50V-R : : : : : 
15 s 1/4 | 734-1090-ND 76.13. 71.05  68.51|P51-15-S-A-I36-4.50V-R MG-MD (12 Vdc) 
50 3 1/4 | 734-1091-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-50-S-A-136-4.50V-R 5 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1134-ND 237.50 225.00 | MG-5-A-MD-R 
100 s 1/4 | 734-1092-ND 76.13 71.05  68.51/P51-100-S-A-I36-4.50V-R 15 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1135-ND 237.50 225.00 | MG-15-A-MD-R 
500 s 1/4 | 734-1093-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-500-S-A-I36-4.50V-R 50 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1136-ND 237.50 225.00 | MG-50-A-MD-R 
1000 s 1/4_| 734-1094-ND 76.13 71.05 _68.51 | P51-1000-S-A-I36-4.50V-R 75 | 75.5 | 44.0 | 20.25% | ieeGNe 287.50 225.00 | MG-75-A-MD-R 
15 5 1/8) 734-1095-ND 76137105 68.51 1P51-15-5-5.186-4 OVA 100 _| 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1138-ND 237.50 __ 225.00 | MG-100-A-MD-R 
50 Ss 1/8 | 734-1096-ND 7613 71.05  68.51|P51-50-S-B-I36-4 5OV-R 200 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1139-ND 237.50 225.00 | MG-200-A-MD-R 
100 Ss 1/8 | 734-1097-ND 76.13 71.05 68.51 P51-100-S-B-136-4.50V-R 300 | 75.5 | 44.0 | +£0.25% | 734-1140-ND 237.50 225.00 | MG-300-A-MD-R 
500 s 1/8 | 734-1098-ND 76.13 71.05  68.51/P51-500-S-B-I36-4.50V-R 500 | 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1141-ND 237.50 225.00 | MG-500-A-MD-R 
1000 s 1/8 _| 734-1099-ND 76.13 71.05 _68.51 | P51-1000-S-B-136-4.50V-R 750 | 75.5 | 44.0 | 20.25% [iene 237.50 225.00 | MG-750-A-MD-R 
Fe Vour = 6290 Yi i300 [788] 440 | 20.25% | TOR IMEND 35750 5500 | MG-1S00- AMD 
15 G beg | ote E69) > 36705). Gh | Baia Ake R a0 | 726 | a¢0 | 2028% | fecdt45ND 33750 29800 | MG-2000-AMD-A 
50 2 ge cole GE:G8): ~GH05) G77 Bo 1o0-G A leGoV A 3000 | 75.5 | 44.0 | 40.25% | 734-1146-ND 237.50 225.00 | MG-3000-A-MD-R 
100 G 1/4 | 734-1022-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-A-I36-5V-R 5000 | 755 | 440 | 20.25% |eaenteinD Bareo, 6508.00; 5000. AMA 
200 G 1/4 | 734-1023-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-A-I36-5V-R : : : : : 
300 G 1/4 | 734-1024-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-300-G-A-I36-5V-R MG1-9V (9 Volt Battery) 
15 G 1/81 734-1025-ND 68.63. 64.05 61.77|P51-15-G-B-136-5V-R 5 63.5 | 46.0] 21.0% | 734-1151-ND 148.20. 140.40 | MG1-5-A-OV-R 
50 G 4/3 | 734-1026-ND 6863 6405  6177/P51-50-G-B-136-5V-R 30 63.5 | 46.0 | 41.0% | 734-1152-ND 142.00 127.80 | MG1-30-A-9V-R 
400 G 1/8 | 734-1027-ND 6863 6405  61.77/P51-100-G-B.136-5V-R 100 | 63.5 | 46.0) +1.0% | 734-1153-ND 142.00 127.80 | MG1-100-A-9V-R 
200 G 1/3 | 734-1028-ND 6863 64.05  61.77|P51-200-G-B-I36-5V-R 200 | 63.5 | 46.0] +1.0% | 734-1154-ND 142.00 127.80 | MG1-200-A-9V-R 
300 G 1/8 | 734-1029-ND 6863 6405  61.77|P51-300-G-B-I36-5V-R 500 | 63.5 | 46.0 | +1.0% | 734-1155-ND 142.00 127.80 | MG1-500-A-9V-R 
15 A 1/4 | 734-1060-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-A-A-I36-5V-R 1000 63.5 | 46.0 +1.0% 734-1156-ND 142.00 127.80 | MG1-1000-A-9V-R 
50 A 1/4 | 734-1061-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-A-I36-5V-R 3000 63.5 | 46.0 +1.0% 734-1157-ND 142.00 127.80 | MG1-3000-A-9V-R 
100 A 1/4 | 734-1062-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-A-I36-5V-R 5000 63.5 | 46.0 +1.0% 734-1158-ND 142.00 127.80 | MG1-5000-A-9V-R 
500 A 1/4 | 734-1063-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-I36-5V-R MGA.9V (9 Volt Battery) 
1000 A 1/4__| 734-1064-ND 68.63 64.05 __ 61.77 | P51-1000-A-A-I36-5V-R 30 635 | 46.0] 21.0% | 734-1159-ND 80.00 72.00 | MGA-30-A-9V-R 
15 A 1/8 | 734-1065-ND 68.63 64.05  61.77|P51-15-A-B-136-5V-R 100 | 63.5 | 46.0) +1.0% | 734-1160-ND 80.00 72.00 | MGA-100-A-9V-R 
50 A 1/8 | 734-1066-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-50-A-B-136-5V-R 300 | 63.5 | 46.0 | +1.0% | 734-1161-ND 80.00 72.00 | MGA-300-A-9V-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digital Fluid-Trac™ 


Soe ee Ultrasonic Drum Level Gauge 


Controls Division 


Description: This drum level gauge is a cost competitive non-contact continuous liquid level drum gauge. Designed Operating Battery | Digi-Key Pacsiesen SSI Technologies 
for use on 55 gallon vertical drums storing a wide variety of media such as water, waste water, motor oil, hydraulic R T tt Lit Part N 1 5 Part N 

fluid and diesel fuel. Features: * Fits NPT openings (2” or 3/4”) * Accurate to 1 gallon with a resolution of +/- 0.5 gallon ange: emperature, ute erhNG: ere: 

* Powered by two 9V batteries (not included) Up to 32” | 0°C ~ 50°C [30 Days] 734-1162-ND 125.00 112.50 | DFT-100-R 


P ti SMC Corporation is the largest manufacturer in the world of pneumatic automation components. SMC’s 
neu ma Ic line of fluid power and pneumatic instrumentation products include vacuum and pressure sensors, 


| Mf . switches, gauges, electro-pneumatic regulators and digital flow switches/sensors for air, water and 
Zw SMMC. Automation Components cremicas: 


«29.4 
+— 27.2 M5 x0.8 


t t 
@12 97.2 
t ry 


Supply Max. Supply Operating 
Pressure Proof Pressure Voltage Current Temperature Digi-Key Price SMC 
Fig. Range Pressure Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Each Part No. 
ZSE30/ISE30 Series — 2-Color Display 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 45 PNP 0~50 606-1006-ND 109.73 ZSE30-T1-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 45 NPN 0~50 606-1007-ND 109.73 ZSE30-T1-25 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 45 PNP 0~50 606-1001-ND 109.73 ISE30-T1-65 
1 0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 45 NPN 0~50 606-1000-ND 109.73 ISE30-T1-25 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum 1/4” One Touch 12~24 45 PNP 0~50 606-1008-ND 112.96 ZSE30-N7L-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum 1/4” One Touch 12~24 45 NPN 0~50 606-1009-ND 112.96 ZSE30-N7L-25 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure @1/4” One Touch 12~24 45 PNP 0~50 606-1002-ND 115.19 ISE30-N7L-65 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 2@1/4” One Touch 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1003-ND 115.19 ISE30-N7L-25 
ZSE40/ISE40 Series 
0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 55 PNP x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1011-ND 136.92 ZSE40-T1-62 
2 0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1010-ND 136.92 ZSE40-T1-22 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 55 PNP x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1004-ND 136.92 ISE40-T1-62 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1005-ND 136.92 ISE40-T1-22 
PSE530 Series — Remote Type Sensor 
3 0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure M5 x 0.8” 12~24 15 1~5V 0~50 606-1019-ND 61.20 PSE530-M5 
0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum M5 x 0.8” 12 ~24 15 1~5V 0~ 50 606-1020-ND 61.20 PSE531-M5 
PSE200 Series — Multi-channel Controller 
4 = 12~24 55 NPN x5 0~50 606-1016-ND 178.19 PSE200 
io 12~24 55 PNP x5 0~50 606-1017-ND 178.19 PSE201 
PSE540 Series — Compact, 2-Color Display, Remote Type Sensor 
5 0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum 24” Plug-in Reducer 12~24 15 1~5V 0~50 606-1021-ND 64.74 PSE541-R04 
-100 ~ 100kPa 500kPa Pressure 4” Plug-in Reducer 12 ~24 15 1~5V 0~50 606-1022-ND 64.74 PSE543-R04 
PS1000/PS1100 Series — Electronic Air Checker 
6 -100 ~ 400kPa 1MPa Vacuum 6” Reducer 12 ~24 40 NPN 0~60 606-1025-ND 64.55 PS1100-RO6L 
ITV2000 Series — Electro-pneumatic Regulator 
-005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1026-ND 398.48 ITV2030-01N2L4 
-005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1027-ND 427.52 ITV2030-04N2L4 
7 -005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1028-ND 398.48 ITV2030-31N2L4 
.005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1029-ND 398.48 ITV2050-01N2L4 
-005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1030-ND 427.52 ITV2050-04N2L4 
-005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1031-ND 398.48 ITV2050-31N2L4 
Mounting Bracket for ISE30/ZSE30 with Mounting Screws. . 606-1012-ND 4.19 ZS-27-B 
Panel Mount Kit for ISE30/ZSE30 with Mounting Screws . 606-1013-ND 4.19 ZS-27-C 
Mounting Bracket for ISE40/ZSE40 with Mounting Screws. 606-1014-ND 7.88 ZS-24-A 
Panel Mount Kit for ISE40/ZSE40 606-1015-ND 5.78 ZS-22-A 
Panel Mount Adapter for PSE200 Waterproof Seal, with Mounting Screws .. 606-1018-ND 14.98 ZS-26-C 
3 Meter Sensor Cable for PSE530/531 606-1023-ND 13.38 ZS-26-F 
Supply Max. Supply Operating 
Flow Rate Pressure Voltage Current Temperature Digi-Key Price smc 
Fig. Liters/Minute Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Each Part No. 
PF2A Series — Digital Air Flow Switch 
5 ~ 50 Gauge NPT 1/4” 12 ~ 24 150 NPN 0~50 606-1032-ND 556.50 PF2A750-N02-27 
8 5 ~ 50 Gauge NPT 1/4” 12 ~ 24 150 PNP 0~50 606-1034-ND 556.50 PF2A750-NO02-67 
50 ~ 500 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 170 NPN 0~50 606-1033-ND 556.50 PF2A751-N04-27 
50 ~ 500 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 170 PNP 0~50 606-1035-ND 556.50 PF2A751-N04-67 
PF2W Series — Digital Water Flow Switch 
2~16 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 70 NPN 0~50 606-1036-ND 604.36 PF2W720-N04-27 
9 2~16 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 70 PNP 0~50 606-1038-ND 604.36 PF2W720-N04-67 
10 ~ 100 Gauge NPT 3/4” 12 ~ 24 80 NPN 0~50 606-1037-ND 711.08 PF2W711-N06-27 
10 ~ 100 Gauge NPT 3/4” 12 ~ 24 80 PNP 0~50 606-1039-ND 711.08 PF2W711-NO6-67 
PF2D Series — Digital Deionized Water or Chemical Flow Switch 
10 1.8 ~ 20 Gauge 1/2” 12 ~ 24 20 1~5V 0~50 606-1040-ND 688.46 PF2D520-13-1 
1.8 ~ 20 Gauge 1/2" 12 ~ 24 20 4-20mA 0~50 606-1041-ND 688.46 PF2D520-13-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2489 
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1:GND 3: Vs 5:N/C 7: N/C 4:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/IC 1:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/C 
2:+Vout 4:-Vout 6:N/C 8: N/C 2: Vs 4: Vout 6:N/C. 8:N/C 2:Vs 4: Vout 6:N/C 8: N/C 
Accelerometers Supply (typ.): 5.0VDC 
Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing | Zero g Output Operating | Digi-Key Price Each 

Fig. (VDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vpp = 5V)* Package | Temp. (°C) | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA2260EG-ND@ 15.34 14.08 12.15 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 x 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2201D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 56.3 8 400 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA2202EG-ND@ 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA2204D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA2204EG-ND® 4151 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 Xx 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA2300D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA2201EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2201EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA2201EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA2301EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA2301EGR2-ND® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA1270EGR2CT-ND§@ 11.51 9.62 9.02 

{ 4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270EGR2TR-NDA® 8654.00/1,000 

4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1250D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Z 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1210EG-ND® 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1210EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1210EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 169 13 400 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1211D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 169 2.667 400 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1211EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1212D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1212EG-ND® 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 50 40 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1213EG-ND@ 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1200EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1220EG-ND® 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1220EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1220EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1250EG-ND® 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 1.55 1200 350 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA1260EG-ND@ NEW! 11.51 9.64 9.12 

* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above VpD/2 and for negative acceleration the output 

will decrease below Vpp/2. @ RoHS Compliant § Cut Tape A Tape and Reel Tt VoD = 3.3V $VbD = 2.8V (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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semiconductor Accelerometers (Cont.) 


Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing | Zero g Output Operating | Digi-Key Price Each 
Fig. (VDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vpp = 5V)* Package | Temp. (°C) | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3201D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3201EG-ND® 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3202EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
3 4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3202EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3202EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 50 (X) / 20 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3221EG-ND® 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 50 (X) / 20 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3221EGR2CT-ND§® 11.51 9.62 9.02 
4.75 ~ 5.25 50 (X) / 20 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3221EGR2TR-NDA® 8654.00/1,000 
2.7 ~ 3.6 1.5 800 900 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6263Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6270Q-ND® 11.15 7.96 7.24 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6270QR2TR-NDA® 3902.00/1,000 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6270QT-ND® 5.75 4.77 4.35 
2.2 ~ 3.6 2.5/3.3/6.7/10| 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6271QT-ND® 5.71 4.73 4.32 
2.2~3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350 X-Y¥ 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6271QR2CT-ND§@ 5.71 4.85 4.04 
2.2~3.6 2.5/3.3/6.7/10} 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6271QR2TR-NDA® 3874.00/1,000 
4 2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6280Q-ND® 8.92 6.72 6.05 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6280QT-ND® 5.77 4.78 4.37 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6280QR2TR-NDA® 3939.00/1,000 
3.3 2.5 (X) 2.5 (Z) 480/480 150 X-Z 1.6V 16-QFN -40 ~ 105 MMA6281QT-ND® NEW! 6.02 4.36 4.13 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA7260QT-ND® 3.18 2.64 2.41 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA7260QR2TR-NDA® 3139.00/1,000 
2.2~3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA7261QT-ND® 2.87 2.41 2.18 
2.2 ~ 3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA7261QR2TR-NDA® 2160.00/1,000 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 (XY) / 150 (Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA7268QT-ND® NEW! 3.50 2.25 2.13 
2.2~3.6 4/12 308 / 77 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.4VE 14-LGA -20 ~ 85 MMA7330LT-ND® 4.04 3.39 3.06 
6 2.2~3.6 3/11 440 / 117.8 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -20 ~ 85 MMA7340LT-ND® 4.04 3.39 3.06 
2.2~3.6 1.5/6 800 / 200 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -20 ~ 85 MMA7360LT-ND® 4.04 3.39 3.06 
2.4 ~ 3.6 2/4/8 600 / 300 / 200 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -40 ~ 85 MMA7455LT-ND@ NEW! 5.45 3.50 3.31 
Accelerometer Development Kits 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6270QE. KIT3109MMA6270QE-ND 39.57 _ _ 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6280QE KIT3109MMA6280QE-ND 39.57 = —- 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7260Q .. .. | KIT3109MMA7260QE-ND® 39.57 = = 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7261QE.............. 0... ee ieee teen eee e te teense ene tenes scene tes ne tense sceneneeetsessseeneneteeeees KIT3109MMA7261QE-ND 52.27 = = 
Reference Design Kits 
Triax Reference Design 3-Axis for MMA2260D +1.5g with MMA1260D RD1986MMA2260D-ND 89.26 72.28 69.94 
Sensing Reference Design 3-Axis for MMA7260QT .. | RD3112MMA7260QE-ND® 76.67 = — 
Board Reference. 3-Axis ACColeroM Stel s.«..:.02 i000 sccsnacadecnoasanodaanendaneas sede niedendeds adedecaeas adorn seeuhe canbe saaneeieensbeneenaieweaneemer wale RD3152MMA7260Q-ND® 147.85 = = 
* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vop/2 and for negative acceleration the output will decrease 


below Vpbp/2. @ RoHS Compliant § Cut Tape A Tape and Reel Tt VoD = 3.3V $VbD =2.8V 


Precision Temperature Compensated Pressure Sensors 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. dl 25 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
7 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344C-01 3.0 1.0ms _ MPX10DP-ND 9.35 8.58 7.83 
8 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344-15 3.0 1.0 ms _ MPX10D-ND 9.35 8.58 7.83 
9 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX10GP-ND 9.35 7.83 7.07 
19 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 482C-03 3.0 1.0ms = MPXV10GC7U-ND 10.05 9.23 8.42 
7 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX12DP-ND 9.35 8.58 7.83 
9 0 ~ 1.45 psi Gauge 55mV 344B-01 3.0 1.0ms _— MPX12GP-ND 9.35 8.58 7.83 
7 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX53DP-ND 9.35 8.58 7.83 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
8 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010D-ND 9.58 8.02 7.24 
7 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010DP-ND 9.58 8.02 7.24 
9 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GP-ND 9.58 8.02 7.24 
21 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344E-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GS-ND 9.58 8.02 7.24 
10 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010D-ND 7.35 6.16 5.57 
1 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010GS-ND 7.35 6.16 5.57 
24 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2010GP-ND 7.70 6.45 5.83 
9 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2050GP-ND 9.58 8.02 7.24 
eA 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053DP-ND 9.58 8.79 8.02 
9 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GP-ND 9.58 8.02 7.24 
10 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053D-ND 7.35 6.75 6.16 
1 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053GS-ND 7.35 6.16 5.57 
24 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2053GP-ND 7.70 7.07 6.45 
8 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100A-ND 9.58 8.02 7.24 
9 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100AP-ND 9.58 8.79 8.02 
8 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100D-ND 9.58 8.02 7.24 
re 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100DP-ND 9.58 8.02 7.24 
9 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100GP-ND 9.58 8.02 7.24 
8 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102A-ND 9.58 8.02 7.24 
9 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102AP-ND 11.22 9.40 8.44 
23 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102ASX-ND 11.22 9.40 8.44 
rd 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102DP-ND 9.58 8.02 7.24 
9 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GP-ND 11.22 10.30 9.40 
22 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GVP-ND 11.22 9.40 8.44 
24 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2102GP-ND 7.70 7.07 6.45 
10 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102A-ND 7.35 6.16 5.57 
1 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102AS-ND 7.35 6.75 6.16 
1 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102GS-ND 7.35 6.16 5.57 
8 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200A-ND 11.22 9.40 8.44 
9 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200AP-ND 11.22 9.40 8.44 
8 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200D-ND 11.22 9.40 8.44 
7 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200DP-ND 11.22 9.40 8.44 
24 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200GP-ND 9.58 8.02 7.24 
23 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202ASX-ND 9.58 8.79 8.02 
L 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202DP-ND 9.58 8.02 7.24 
9 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202GP-ND 9.58 8.79 8.02 
10 0 ~ 29 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202A-ND 7.35 6.16 5.57 
an 0 ~ 29 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202AS-ND 7.35 6.16 5.57 
10 0 ~ 29 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202D-ND 7.35 6.16 5.57 
1 0 ~ 29 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202GS-ND 7.35 6.16 5.57 
24 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GP-ND 7.70 7.07 6.45 
* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2491 
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&* freescale’ sensors 


semiconductor Precision Temperature Compensated Pressure Sensors (Cont.) 


Reel” 


Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 

Fig. Pressure Type Output Package (vDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. i 25 100 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 

12 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 — 0~85 MPXV5004GC6U-ND 12.08 10.12 9.14 
12 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 — 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1CT-ND 12.08 9.14 = 
12 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1TR-ND 908.64/100 
19 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GC7U-ND 12.08 10.12 9.14 
24 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1369-01 5.0 — 10 ~ 60 MPXV5004GP-ND 12.08 11.09 10.12 
26 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1368-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GVP-ND 12.08 10.12 9.14 
19 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GC7U-ND 12.08 10.12 9.14 
24 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 1369-01 5.0 _ 10 ~ 60 MPXV4006GP-ND 12.08 10.12 9.14 
13 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010DP-ND 13.37 41,19; 10.11 
14 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010GP-ND 13.37 11.19 10.11 
24 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5010GP-ND 12.08 10.12 9.14 
15 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050D-ND 13.37 12.27 11.19 
13 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050DP-ND 13.37 12.27 11.19 
14 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050GP-ND 13.37 12.27 11.19 
24 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050GP-ND 12.08 11.09 10.12 
15 0 ~ 11.6 psi Differential 4.3V 867-08 5.1 — -40 ~ 105 MPX4080D-ND 12.45 10.42 9.42 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100AP-ND 13.37 12.27 11.19 
15 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100D-ND 13.37 11.19 10.11 
14 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100GP-ND 13.37 11.19 10.11 
20 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 1351-01 5.0 1.0ms 0~85 MPXV5100DP-ND NEW! 14.36 12.03 11.37 
12 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5100GC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
19 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 482C-03 5.0 1.0ms 0~85 MPXV5100GC7U-ND NEW! 14.36 12.03 11.37 
15 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250D-ND 12.45 11.43 10.42 
13 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250DP-ND 12.45 10.42 9.42 
15 0 ~ 72.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5500D-ND 13.37 12.27 11.19 
15 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700D-ND 13.37 11.19 10.11 
13 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700DP-ND 13.37 12.27 11.19 
14 0 ~ 101.5 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700GP-ND 13.37 12.27 11.19 
15 0 ~ 150 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5999D-ND 13.37 12.27 11.19 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115A-ND 12.45 11.43 10.42 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115AP-ND 12.45 10.42 9.42 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115A6U-ND 19.15 17.57 15.16 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AC6U-ND 19.15 17.57 15.16 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100A-ND 13.37 12.27 11.19 
24 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AP-ND NEW! 15.09 12.64 11.95 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115A6U-ND 20.11 18.45 16.84 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482A-01 Sal 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115AC6U-ND 20.11 18.45 16.84 
18 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1CT-ND 15.00 13.50 12.00 
18 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1TR-ND 10800.00/1,000 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AP-ND 19.15 17.57 15.16 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115A6U-ND 15.09 13.85 12.64 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AC6U-ND 15.09 13.85 12.64 
18 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115A6U-ND 15.09 13.85 12.64 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1CT-ND 15.09 11.42 10.52 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1TR-ND 3404.16/300 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6U-ND 15.09 13.85 12.64 
18 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1CT-ND 14.36 10.86 10.02 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1TR-ND 3240.00/300 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
16 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100A6U-ND 20.11 18.45 16.84 
12 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482A-01 5A 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100AC6U-ND 20.11 18.45 16.84 
14 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms 0~85 MPX4100AP-ND 16.58 13.89 11.57 
16 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100A6U-ND 19.15 17.57 15.16 
12 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100AC6U-ND 19.15 17.57 15.16 
15 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4100A-ND 14.59 13.39 11.56 
15 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867-08 5:1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250A-ND 12.45 11.43 10.42 
14 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867B-04 Bl 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250AP-ND 12.45 11.43 10.42 
16 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250A6U-ND 19.15 17.57 15.16 
12 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250AC6U-ND 19.15 17.57 15.16 
18 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1CT-ND 16.50 15.00 13.50 
18 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5:1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1TR-ND 10800.00/1,000 
18 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5: 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6U-ND 14.36 13.18 12.03 
18 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.95V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101AC6U-ND NEW! 14.36 12.03 11.37 
15 2.18 ~ 101.5 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700A-ND 13.37 12.27 11.19 
18 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
25 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317A-01 5: 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250AC6U-ND. 14.36 13.18 11.37 
18 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317-04 5s 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
25 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300AC6U-ND 14.36 13.18 12.03 
25 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.8V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6U-ND NEW! 14.36 12.03 11.37 
25 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1CT-ND 14.36 11.37 10.86 
25 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1TR-ND 3240.00/300 
12 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.6V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV4115VC6U-ND 19.15 17.57 15.16 
12 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.4V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV6115VC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
12 -7.25 ~ 0 psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1CT-ND 14.36 12.03 = 
12 -7.25 ~ 0 psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1TR-ND 1080.00/100 
18 2.2 ~ 18.9 psi Absolute 4.8V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6130A6U-ND NEW! 15.09 12.64 11.95 
17 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1320A-02 5.0 1.0ms 0~85 MPXM2051GS-ND NEW! 17.25 14.45 13.66 
19 0 ~ 7.25 psi Gauge 60mV 482C-03 5.0 1.0ms 0~85 MPXV53GC7U-ND NEW! 10.05 8.42 7.96 
18 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 2.8V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MP3H6115A6U-ND NEW! 14.36 12.03 11.37 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 2.8V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MP3H6115AC6U-ND NEW! 14.36 12.03 11.37 


* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. 


Proximity Sensors and Kits 


Supply Supply Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Freescale 
Fig. (vDC) Current (A) | Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
2 18~36 150uUA -40 ~ 85 16-TSSOP MPRO83EJ-ND* NEW! 2.35 1.51 1.43 | — = MPRO83EJ 
= 50p. -40 ~ 85 16-TSSOP. MPRO84EJ-ND* NEW! 2.35 1.51 1.43 | — = MPRO84EJ 
5 18~36 150pA -40 ~ 85 16-QFN MPRO83Q-ND* NEW! 2.35 1.51 1.43 | — = MPR083Q 
. ° -40 ~ 85 16-QFN MPR084Q-ND* NEW! 2.35 1.51 1.43 | — = MPR084Q 
27 4.75 ~ 5.25 07-17 -40 ~ 85 54-SOICW MC33794EK-ND* 5.75 4.05 3.69 | — = MC33794EK 
: i : 7 54-SOICW. MC33794EKR2CT-ND 5.75 3.91 3.68 | MC33794EKR2TR-ND 3324.00 MC33794EKR2 
Demo Kit for MC34940E . .. | DEMO1985MC34940E-ND 89.84 = —- & = DEMO1985MC34940E 
Evaluation Kit for MC3394 KITMC33941EVM-ND 106.44 _— — |e = KITMC33941EVM 


* Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2492 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A ALL SENSORS Pressure Sensors ig.4 eer epeal 


4 places for 
electrical connection 


Pressure Supply Compensated Operating | Digi-Key Price Each All Sensors sa] 48 fo 44 
Fig.| Pressure} Type Output (VDC) Temperature | Temperature | PartNo. 1 25 100 | Part No. Mounting” 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure 
1 [0-20 | InHo0 wv 55 ~16 5-50 | -25°C~ 85°C | 442-1008-ND 99.00 75.00 72.00 | 20 INCH-G-4V-REF 1. +Vsupply 
Amplified Low Pressure 2. Common 
“1 mbar 442-1011-ND 180.00 126.00 112.50 | 1 MBAR-D-4V : 3. +Voutput ae 
a] In HoO 442-1012-ND 110.00 77.00 68.75 | 1 INCH-D-4V 4.Do not connect to this pin 
0-1 | InHp0 4V 3~6 5°C~50°C | -25°C ~ 85°C | 442-1013-ND 120.00 84.00 75.00 | 1 INCH-G-4v 
+5 | InHo0 442-1014-ND 110.00 77.00 68.75 | 5 INCH-D-aV 
1 [0-5 | InHo0 442-1015-ND _110.00__77.00 _ 68.75 | 5 INCH-G-aV BX 6 dane ioe 
+10 442-1016-ND 110.00 77.00 68.75 | 10 INCH-D-4V 50 e\Ectrical connection 
0-10 sparen cp aren |442-1017-ND 110.00 77.00 68.75 | 10 INCH-G-4V 
0-20 | In H20 av moe S°C~ 50°C | -25°C ~ 85°C | y4o-4019-ND 110.00 77.00 68.75 | 20 INCH-G-4V 4.8044 
+30 442-1020-ND 110.00 77.00 _ 68.75 | 30 INCH-D-4V 
Amplified Middle Pressure 
40.3 | PSID Sots Bi op acer | 442-1022-ND 100.00 70.00 62.50 | 0.3 PSI-D-4V 
1} 0-03 | psi ei ae S°C~ 50°C | -25°C ~ 85°C | 449-4093-ND 100.00 70.00 62.50 | 0.3 PSI-G-4V rated 
Barometric Pressure 12.2 14.0 
1 [600-1100| mbar av 45-55 | 5°C-50%  |-40°C ~ 125°C | 442-1089-ND 100.00 70.00 62.50 | BARO-A-4V 1. Vec 4. Ready/Mode 
2 | 600-1100 mbar Digital’ 7 -20T ~ 85°C |-20°C ~ 105°C | 442-1097-ND 280.00 = — | BARO-DO 2. Data/Sl 5. Convert/BR 
Serial -40°C ~ 125°C_|-40°C ~ 125°C | 442-1098-ND 540.00 = — | BARO-DO-MIL 3. Clock/SO 6. Ground 
5°C = 50°C oo ace | 442-1092-ND 110.00 77.00 68.75 | BARO-A-4V-MINI 
8 6001100 |j.mbay 45~55V | 45-755) p52¢ gse¢ | “26°C ~ 85°C | 449-4093-ND 180.00 126.00 112.50 | BARO-A-4V-MINI-PRIME Masking Color Code: 
Millivolt Output C-Grade Pressure 1 Inch: Yellow 
4] 003 | PsiD 20mV 16 ore-70re | -25°¢ -85°c | 442-1029-ND 50.00 35.00 31.25 [ 0.3 PSI-D-CGRADE-MV 5 Inch: Pink 
0-1 PSID 18mV 442-1030-ND 50.00 35.00 __ 31.25 | 1 PSI-D-CGRADE-MV 10 Inch: Orange 
Millivolt Output H-Grade Pressure 20 Inch: Green 
0-1 PSID 18mV 442-1033-ND 56.00 39.20 35.00 | 1 PSI-D-HGRADE-MV 30 Inch: Purple 
a] 05 PSID 60mv ie ore-7orc | -r5°¢ = gsc | 442-1084-ND 44.00 30.80 27.50 | 5 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 | PSID gomv 442-1035-ND 44.00 30.80 -—-27.50 | 15 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 | PSIA 60mV. 442-1036-ND 44.00 30.80 __27.50 | 15 PSI-A-HGRADE-MV 
Millivolt Output Low Pressure he 
of 7omv 442-1037-ND 80.00 56.00 50.00] 1 INCH-D-Mv . an 
0-5 20mV 442-1038-ND 74.00 51.80 46.25 | 5 INCH-D-MV .03 
4 | 0-10 | InHp0 20mv 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1039-ND 74.00 51.80 46.25 | 10 INCH-D-MV 
0-20 20mv 442-1040-ND 74.00 51.80 46.25 | 20 INCH-D-MV 
0-30 20mV. 442-1041-ND 74.00 51.80 _46.25 | 30 INCH-D-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
0-03 | PSID 20mV nes oo psee | 442-1042-ND 64.00 44.80 40.00 | 0.3 PSI-D-PRIME-MV ; : 
41 ot | psi 18mV 8 O° ~ 70°C | -25°C~ 85°C | a49-4043-ND 64.00 44.80 40.00 | 1 PSI-D-PRIME-MV Figeas Re pee 0.25 6 siaces for 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure jt electrical connection 
0-1 4.0 ~ 10.0mV 442-1045-ND 50.00 35.00 31.25] 1 INCH-G-BASIC 4] 4.8 to 4.4 
0-10 15 ~ 45mV 442-1051-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-G-BASIC r caore 
0-20 | InH20 15 ~ 45mV 6 0° ~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1054-ND 50.00 35.00 31.25 | 20 INCH-G-BASIC. _ : T hos 
0-41 4.0 ~ 10.0mV 442-1046-ND 50.00 35.00 31.25 | 1 INCH-D1-BASIC Mounting 
0-5 15 ~ 30mV 442-1049-ND@ 50.00 35.00 _31.25 | 5 INCH-D1-BASIC. 3.6 typical | 
3p | 0-10 15 ~ 45mV 442-1052-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-D1-BASIC kostiadl 
0-30 15 ~ 45mV 442-1058-ND 50.00 35.00 31.25 | 30 INCH-D1-BASIC , 
0-1 | InHp0 | 4.0 ~ 10.0mVv 6 0° ~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1047-ND 50.00 35.00 31.25 | 1 INCH-D2-BASIC. 4 
05 15 ~ 30mV 442-1050-ND@ 50.00 35.00 31.25 | 5 INCH-D2-BASIC B Walpaiy: “avaible - LN 
0-10 15 ~ 45mV 442-1053-ND 50.00 35.00 _31.25 | 10 INCH-D2-BASIC : : : 
0-20 ae cp amen | 442-1056-ND 50.00 35.00 31.25 | 20 INCH-D2-BASIC 
o-30 | InH20 | 15~45mv 6 O'C~ 70°C | -25°C ~ 85°C | y49-4059-ND 50.00 35.00 _ 31.25 | 30 INCH-D2-BASIC } ea 
Miniature Low Pressure a iéng: 2: Color Dot 
0-5 442-1077-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-G-MV-MINI ; Left Dot. Right Dot: 
0-10 442-1080-ND 70.00 49.00 43.75 | 10 INCH-G-MV-MINI White:L04 Gold: H-Grade 
0-30 | InH20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1086-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-G-MV-MINI Yellow:L10 Silver: C-Grade 
0-5 442-1078-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-D1-MV-MINI : Pink: 0.3 Red: P-Grade 
3p |0:20 442-1084-ND 70.00 49.00 __43.75 | 20 INCH-D1-MV-MINI Green: 01 
0-30 442-1087-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-D1-MV-MINI . Blue: 05 
0-5 442-1079-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-D2-MV-MINI Purple: 15 
0-10 | InH20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1082-ND 70.00 49.00 43.75 | 10 INCH-D2-MV-MINI 
0-20 442-1085-ND 70.00 49.00 43.75 | 20 INCH-D2-MV-MINI 
0-30 442-1088-ND 70.00 49.00 __ 43.75 | 30 INCH-D2-MV-MINI 
Miniature H-Grade Pressure 
0-4 | InHp0 24 ~ 26mV 442-1060-ND 60.00 42.00 37.50] 4 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-03 | PSIG 19 ~ 21mV 442-1063-ND 60.00 42.00 _—_ 37.50 | 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI Brascure 
5 | 0-10 | InH20 19 ~ 21mV 46 0°¢ - 150) 70°C | -25°C - asec | 4421066-ND 60.00 42.00 37.60 | 10 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-41 PSIG | 17.82 ~ 18.18mV ~ (50) ~ 442-1069-ND 60.00 42.00 37.50 | 1 PSI-G-HGRADE-MINI f Port 4.57 OD 
0-5 PSIG | 59.4 ~ 60.6mV 442-1072-ND 50.00 35.00 31.25 | 5 PSI-G-HGRADE-MINI ae 
0-15 | PSIA_| 89.1 ~90.9mV 442-1075-ND@ 50.00 35.00 __31.25 | 15 PSI-A-HGRADE-MINI - 
0-4 | InHo0 24 ~ 26mV 442-1061-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-GF-HGRADE-MINI Fig. 7 — Dual Pressure Ports 
g | 0:03 | PSIG 19 ~ 21mV 16 orc - (60) 70°C | -25°¢-a5%c | 442-1084-ND_ 60.00 42.00 37.50 | 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI 10.16 3.05 
0-10 | InH20 19 ~ 21mV 442-1067-ND@ 60.00 42.00 37.50 | 10 INCH-GF-HGRADE-MINI il 1-635 
0-15 | PSIA | 89.1 ~90.9mV 442-1076-ND 50.00 35.00 __31.25 | 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 7.62 |-- * 
0-4 | In Hp0 24 ~ 26mV 442-1062-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-D-HGRADE-MINI ; 
7| 0-03 | PSID 19 ~ 21mV 16 0°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1065-ND 60.00 42.00 -—_ 37.50 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI 
0-1 PSID_| 17.82 ~ 18.18mV 442-1071-ND 60.00 42.00 __ 37.50 | 1 PSI-D-HGRADE-MINI : Pressure 
: Ports 4.57 OD 
@ RoHS Compliant 
eS Pin Assignment 
~~ 
es"! INC Current Sensor Pin No. Pin Name 82 4 90.8 
1 +5V 25-| laa ibaa : 
The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, 2 NC 1234 | 
open-loop devices which output a voltage equivalent to the magnitude 3 Output 5 6 10 
of current sensed. 4 Ov . fo) at 
Capable of detecting DC current and AC currents where + input 5 Input (+) i -10-- “OB 
currents are represented as a + voltage only. 6 Input (-) 
Rated Output Supply Mounting Hole 
Current Voltage | Voltage Input Operating Dimensions — mm Digi-Key Price Each cul 
(A) (Vv) (V) Current Polarity Response Temperature oA 2B Part No. 1 10 25 Part No. 
43 + Bipolar : 5 ; 0.6 14 102-1055-ND@ NEW! 26.03 20.82 17.70 SCDO3PUR 
#20 mee. 7 + Bipolar SHS typical NTS 17 22 102-1059-ND® NEW! 26.03 20.82 17.70 SCD20PUR 
3 +DC only 0.6 14 102-1050-ND@ NEW! 26.03 20.82 17.70 SCDO3PUN 
5 +DC only 0.9 14 102-1051-ND@ NEW! 26.03 20.82 17.70 SCDOSPUN 
10 45 5 +DC only 3uS typical -10°C ~ 75°C 14 1.6 102-1052-ND 26.03 20.82 16.66 SCD10PUN 
15 +DC only 1.4 1.9 102-1053-ND@ NEW! 26.03 20.82 17.70 SCD15PUN 
20 +DC only 17 22 102-1054-ND@ NEW! 26.03 20.82 17.70 SCD20PUN 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2493 


Se LEM. closea/Open Transducers 


LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: Closed loop (compensated) multi-range 
current transducer using the Hall effect, unipolar voltage supply, compact design 
for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL94-VO, 
incorporated measuring resistance, and extended measuring range. 

LA 20-PB: Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, 
voltage output, and printed circuit board mounting. 

LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, LA 55-P and LA 100-P: Closed loop 
(compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, printed cir- 
cuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL94-VO. 

LA 150-P: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, 
and printed circuit board mounting. 

LV 25-P and LV 20-P: Closed loop (compensated) voltage transducer using the 
Hall effect, and insulated plastic case recognized according to UL94-VO. 

HXS xx-NP: Small packaged 0/L, ASIC based with +5V supply. Four primary bus 
bars can be connected in parallel or series for flexibility. 

HAIS xx-P: PCB mount with aperture. O/L ASIC based with +5V supply. Range 


L.5| 

if 

3.81+1_|-+13.81 
5.08 


(3x) 
00.5x0.36 | bIl--0.7 
bap x2. 54 


is from 50A thru 400A. Programmable offset and gain. Wide temperature range 
of -40°C to 125°C. 

HAIS xx-TP: PCB mount with primary bus bar. O/L ASIC based with +5V 
supply. Range is from 50A, 75A and 100A. Programmable offset and gain. Wide 
temperature range of -40°C to 125°C. 

HX xx-P: Small, cost effective PCB mount package that ranges from 3A thru 50A. 
Isolated with DC/AC/Pulse measurements. 

HTB xx-P: PCB mount with aperture. Small package O/L with range form 50A 
thru 400A. Isolated with DC/AC/Pulse measurements. 

HTB xx-TP: PCB mount with primary bus bar. Small package O/L with range of 
50A, 75A and 100A. Isolated DC/AC/Pulse measurements. 

HAS xx-S: Panel mount O/L. Isolated and can measure DC/AC currents at range 
of 50A thru 600A. Measuring range to 3 times nominal. 

HAS xx-P: PCB mount with aperture. Isolated and can measure DC/AC currents at 
range of 50A thru 600A. Measuring range to 3 times nominal. 

HASS xx-S: Panel mount O/L ASIC based device that can measure DC/AC current 


at 50A thru 600A. Unipolar +5V supply with accuracy of 1%. 
HMS xx-NP: Surface mount O/L ASIC device with +5V supply. Measuring range 
from 5A thru 25A. 
TT xx-SD: Split core transducer for the electronic measurement of AC waveform 
currents, with galvanic isolation between the primary circuit (power) and the 
secondary circuit (measurement). 
AT xxx B10: Split core transducer for the electronic measurement of AC 
waveform currents, with galvanic isolation between the primary circuit (power) 
and the secondary circuit (measurement). 0~10VDC voltage output proportional 
to the RMS value of the primary current. 
APR xxx B10: Split core transducer for the electronic measurement of AC 
currents (all waveforms). Switch selectable measuring ranges and true RMS 
0~5V and 0~10V switch selectable voltage output. 
DHR 100 C10: The transducer for the electronic measurement of DC and 
distorted AC waveform currents. True RMS 0~10V voltage output. 

Dim. in mm 


0.5x0.35 
(4x) 


| 

0 
5 
I —395—I 7.0 


Prim. | Sec. Nom. Prim. | Sec. Nom. 
Nom. rm.s Frequency LEM Nom. Lm.s Frequency LEM 
Supply tm.s.| Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. Supply tm.s.| Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. 
Fig.| Voltage |Current) Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig.| Voltage |Current} Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25° ‘| Part No. 
Closed Loop Current Transducers 10 5V 200A +2.5V 50 398-1032-ND 25.50 20.40 16.32) HAIS 200-P 
5V 6A +2.5V 200 398-1000-ND@ 20.20 16.16  12.93|LTS 6-NP 1 5V 50A +2.5V 50 398-1027-ND 26.50 21.20 16.96 | HAIS 50-TP 
1 5V 15A +2.5V 200 398-1001-ND® 20.20 16.16  12.93}LTS 15-NP 5V 100A +2.5V 50 398-1028-ND 26.50 21.20 16.96) HAIS 100-TP 
5V 25A +2.5V 200 398-1002-ND@ 20.20 16.16  12.93|}LTS 25-NP 15V 3A +4V 50 398-1034-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 03-P 
2 +15V 20A +4V 150 398-1006-ND 44.38 35.50  28.40|LA 20-PB 15V 5A +4V 50 398-1035-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 05-P 
+12~15V | 25A 25mA 200 398-1007-ND 28.25 22.60 18.08} LAH 25-NP 12 15V 10A +4V 50 398-1036-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 10-P 
3 | +12~15V | 50A 25mA 200 398-1008-ND® 30.25 24.20 19.36 LAH 50-P 15V 15A +4V 50 398-1037-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 15-P 
+12~15V | 100A 50mA 200 398-1009-ND 33.00 26.40 21.12} LAH 100-P 15V 20A +4V 50 398-1038-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 20-P 
4 +12~15V | 50A 50mA 200 398-1010-ND® 25.75 20.60 16.48|LA 55-P 13 15V 50A +4V 50 398-1039-ND 18.00 14.40 11.52 | HX 50-P 
+12~15V | 100A 50mA 200 398-1011-ND@ 32.25 25.80  20.64)LA 100-P 14 | +12~15V | 200A +4V 50 398-1041-ND 25.00 20.00 16.00} HTB 200-P 
5 +15V 150A 75mA 150 398-1012-ND® 38.00 30.40  24.32|LA 150-P 15 412~15V | 50A +4V 50 398-1075-ND 25.88 20.70 = 16.56 | HTB 50-TP 
5V 6A 2.5V 200 398-1021-5-ND® 22.25 17.80 14.24|LTSR 6-NP +12~15V | 100A +4V 50 398-1077-ND 25.88 20.70 16.56 HTB 100-TP 
6 5V 15A 2.5V 200 398-1022-5-ND® 22.25 17.80 14.24)LTSR 15-NP 15V 50A +4V 50 398-1049-ND 25.00 20.00  16.00|}HAS 50-S 
5V 25A 2.5V 200 398-1023-5-ND® 22.25 17.80 14.24) LTSR 25-NP 15V 100A +4V 50 398-1050-ND 25.00 20.00 16.00) HAS 100-S 
7 +13.58V 100A 50mA 300 398-1024-5-ND® 20.25 16.20 12.96} LAX 100-NP 15V 200A +4V 50 398-1051-ND 25.00 20.00 16.00) HAS 200-S 
Closed Loop Voltage Transducers — RoHS Compliant 16 15V 300A +4V 50 398-1052-ND 26.50 21.20 16.96/HAS 300-S 
8 +12~15V | 10mA 25mA 25 398-1019-ND 63.20 50.56  40.45|LV 25-P 15V 400A +4V 50 398-1053-ND 26.50 21.20 16.96 | HAS 400-S 
+12~15V | 10mA 25mA 25 398-1020-ND 36.60 29.28 23.43 LV 20-P 15V 500A +4V 50 398-1054-ND 26.50 21.20 16.96 | HAS 500-S 
Open Loop Current Transducers — RoHS Compliant 15V 600A +4V 50 398-1055-ND 26.50 21.20 16.96) HAS 600-S 
9 5V 20A | +2.5V 50 398-1025-5-ND 14.00 11.20 8.96 |HXS 20-NP 15V 300A a4V 25 398-1045-ND 26.50 21.20 16.96 | HAS 300-P 
5V 50A | +2.5V 50 398-1026-5-ND 14.00 11.20 8.96 |HXS.50-NP 5V 50A 5V 50 398-1062-ND 26.00 20.80 16.64) HASS 50-S 
5V 50A +2.5V 50 398-1029-ND 25.50 20.40 16.32/HAIS 50-P 17 5V 100A 5V 50 398-1063-ND 26.00 20.80  16.64|HASS 100-S 
10 5V 100A | +2.5V 50 398-1030-ND 25.50 20.40  16.32/HAIS 100-P 5V 200A 5V 50 398-1064-ND 26.00 20.80 16.64 HASS 200-S 
5V 150A | +2.5V 50 _| 398-1031-ND 25.50 20.40 __16.32|HAIS 150-P_ | Gut Tape Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Closed/Open Transducers (cont) 


SMD Current Transducer 


The Minisens transducer is an ultra flat SMD open loop integrated circuit current transducer based on the Hall effect 


Prim. | Sec. Nom. Prim. | Sec. Nom. 
Nom. Lm.s Frequency LEM Nom. r.m.s Frequency LEM 
Supply tm.s. | Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. Supply tm.s.| Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. 
Fig.| Voltage |Current) Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig.| Voltage |Current] Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 =|Part No. 
5V 300A 5V 50 398-1065-ND 27.50 22.00 ~—_17.60 | HASS 300-S AC Split Core Current Transducers — RoHS Compliant 
17 5V 400A 5V 50 398-1066-ND 27.50 22.00 17.60} HASS 400-S 19 _ 50A | 16.66mA | 50/60Hz | 398-1078-ND 39.88 31.90 21.54 |TT 50-SD 
5V 500A 5V 50 398-1067-ND 27.50 22.00 17.60) HASS 500-S 20 _ 100A | 33.33mA | 50/60Hz | 398-1079-ND 45.25 36.20 24.44 TT 100-SD 
5V 600A 5V 50 398-1068-ND 27.50 22.00 17.60} HASS 600-S Self-Powered| 5A 0~10V 50/60 Hz | 398-1080-ND 63.38 50.70 34.23 /AT5 B10 
5V 5A 5V 50 398-1058-1-ND+ 16.98 14.15  11.32]HMS 05-P Py Self-Powered| 20A 0~10V 50/60 Hz | 398-1081-ND 81.50 65.20 44.01 /AT 20 B10 
398-1058-2-ND+ 2547.00/300 HMS 05-P Self-Powered| 50A 0~10V 50/60 Hz | 398-1082-ND 97.88 78.30 52.86 /AT 50 B10 
5V 140A 5V 50 398-1059-1-NDt 16.98 14.15 11.32|HMS 10-P Self-Powered| 100A 0~10V 50/60 Hz | 398-1083-ND 87.00 69.60 46.98 /AT 100 B10 
18 398-1059-2-ND¢ 2547.00/300 HMS 10-P np |24#5%VDC| 0A ]0~8V/0~10V| 30-6000Hz | 398-1084-ND 201.50 161.20 108.81) APR 50810 
5V 15h 5V 59 | $98-1060-1-NDt 16.98 14.15 11.32 /HMS 15-P 24 + 5%VDC | 200A |0~5V/0~10V | 30~6000Hz | 398-1085-ND 221.63 177.30 119.68 [APR 200 B10 
398-1060-2-ND+ 2547.00/300 HMS 15-P AC/DC Current Transducers — RoHS Compliant 
SV on aj co eee 16.98 14.15 11.32) HMS 20-P 23 | 20-50vDC | 100A | 0-10V | 20-6000Hz | 398-1086-ND 239.38 191.50 129.27|DHR 100.610 
SoeM06T 2 NDE 2547.00/800 HMS 20-P +Cut Tape 4Tapeand Reel RoHS Compliant 


Evaluation Kits for FHS 40-P/S600 


principle. The IC is calibrated to minimize offset and temperature drifts. Advantages: * Low cost « Excellent Linearity Sear cauaton Re tt ie tort _ SATE ek Cah 

= 7 rT a 398-1071-ND Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 5A range, 11A maximum . 

Max. Curr.) Supp. Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing | LEM USA Inc. 398-1072-ND Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 10A rade. 140A maximum 

Range (A)| Volt. | Package | Part No. 110 __25 | PartNo. 2,600 _| Part No. 398-1073-ND —_ Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 15A range, 55A maximum 
+100 5V_| 8-SOIC |398-1057-1-ND 5.28 4.40 3.52 |398-1057-2-ND —_6864.00/M |FHS 40-P/SP600| 398-1074-ND Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 16A range, 30A maximum... 


. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 


MAGNETICS 


Current Sensors 


Remote Current Indicators — Model 18-600 


CR Magnetics Remote Electrical Current Indicators provides an effective method for remote monitoring of electrical current. When the current exceeds the 


turn-on point of the sensing transformer, the LED illuminates to indicate the presence of current. 


Specifications: « Indicating Range: 2.5 ~ 100 Amps (1-Wire Pass) ¢ Minimum turn-on point: 2.5 Amps * Maximum Cont. Current: 100 Amps 


He 


50 (12.7) 


Current Indicators — CR2550 Series 


The CR2550 series remote current indicators are designed as a low cost 
method for providing a visual indication of electrical current flow. 


RoHS 
Specifications: 


* 20 AAC Maximum, 600 VAC Maximum Rating * 50 ~ 1kHz Bandwidth 


LED Turn On Point Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Color (1 pass) AAC Part No. if 10 25 Part No. 
Red 0.75 582-1003-ND 11.50 8.88 8.36 CR2550-R 


Transducers/Transmitters 


CR4100 Series: Designed for applications where AC 
current waveforms are not purely sinusoidal. These 
devices are ideal in chopped wave and phase fired 
control systems. 


CR4210 Series: Calibrated to provide a 0O~5VDC and 
0~10VDC signal that is proportional to the average 
RMS input AC current. 


CR4200 Series: Produces a calibrated 4~20mADC 
signal that is proportional to the average RMS input 
AC current. The output signal is generated from a 
user supplied 24VDC power supply within the output 
current loop. 


CR4400 Series: Designed to provide a DC output 
proportional to the AC current input. 


CR5200 Series: Designed to provide a DC signal 
which is proportional to a DC sensed current. The 
ranges 2~10 Amp utilize an advanced Magnetic 
Modulator technology and the ranges 20 Amps and 
above utilize Hall Effect technology. 


CR4500 Series: Designed for applications where AC 


Digi-Key Price Each CR Magnetics = =a 
Part No. 1 10 25 Part No. 1.33 (33.8) 
582-1036-ND 34.29 29.15 2743 MODEL 18-600 


voltage waveforms are not purely sinusoidal 
CR5300 Series: Designed to provide an output DC 
signal that is proportional to the input DC voltage. 


CR6600 Series: Designed to give a DC output that is 
proportional to an input frequency value. 


Dimensions in Inch (mm) 


wal 


4 
(279.4) 


Dimensions in Inch (mm) 


Dimensions in Inch (mm) 


Output Input Digi-Key Price Each CR Magnetics Output Input Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. Range Range __| Part No. 1 10 25 Part No. Fig. Range Range __| Part No. 1 10 25 Part No. 
ae ee ececnrens Transducers 0-5VDC | 0-2ADC 52a SEE aren = 128.34 «119.79 | CR5210-2 
0-5VDC | 0-10,A;C Hee Ceca elo, RoeeGe. . alee CREO 0-5VDC | 0-SADC | 582-1061-ND 149.73 128.34 119.79 | CR5210-5 
0-5VDC | 0~15AAC | 582-1047-ND 270.97 232.26 216.78 | CR4110-15 1 0~5VDC__| 0~10ADC | 582-1059-ND 149.73 128.34 119.79 | CR5210-10 
0~5VDC | 0~-20AAC | 582-1048-ND 270.97 232.26 216.78 | CR4110-20 4~20mADC | 0-2ADC | 582-1063-ND 178.26 152.79 142.61 _| CR5220-2 
1 0~5 VDC 0~25 AAC | 582-1049-ND 270.97 232.26 216.78 | CR4110-25 4~20 mADC | 0~10 ADC | 582-1062-ND 178.26 152.79 142.61 | CR5220-10 
4~20 mADC | 0~20 ADC | 582-1064-ND 178.26 152.79 _—-142.61_| CR5220-20 
4~20 mADC | 0~30 AAC | 582-1050-ND 299.76 256.94 239.81 | CR4120-30 True RMS AC Voltage Transducers (Single Phase) 
4~20 mADC | 0~40 AAC | 582-1051-ND 299.76 256.94 239.81 | CR4120-40 0-5 VDC] 0-250 ADC | 582-1065-ND 270.97 232.26 216.78 | GR4510-250 
4~20 mADC | 0~75 AAC | 582-1052-ND 299.76 256.94 239.81 | CR4120-75 4~20 mADC | 0~150 ADC | 582-1066-ND 299.46 256.68 —-239.57_| CR4520-150 
Self-Powered AC Current Transducer True RMS AC Voltage Transducer (3-Phase, 3-Wire) 
1 0-5 VDC 0~50 AAC | 582-1053-ND 151.18 129.59 120.95 | CR4210-50 3 0~5 VDC 0~150 VAC | 582-1067-ND 47779 409.53 382.23 | CR4550-150 
Loop-Powered AC Current Transmitters Frequency Transducers 
e 0-5VDC | 0-100Hz | 582-1072-ND 154.89 132.77. 123.92 | CR6610-100 
4-20mMADC | O-SAAC ecco cE 194.70 115.46 10776. | CR4220-5 4~20 mADC | 0~100 Hz_| 582-1073-ND 174.75 14721 ___137.40_| CR6620-100 
1 | 4-20mADC | 0~10 AAC | 582-1054-ND 134.70 115.46 107.76 | CR4220-10 DC Voltage Transducers 
4~20 mADC | 0~20 AAC | 582-1055-ND 134.70 115.46 107.76 | CR4220-20 0-5VDC | 0-50VDC | 582-1069-ND 222.53. 190.74 178.03 | CR5310-50 
Average RMS AC Current Transducers ri 0~5VDC | 0~200 VDC | 582-1068-ND 222.53 190.74 178.03 _| CR5310-200 
4~20 mADC | 0~50 VDC | 582-1071-ND 239.23 205.05 191.38 | CR5320-50 
1 0-5VDC | 0-50 AAC | 582-1057-ND 129.59 11.08 = 103.67 | CR4410-50 4~20 mADC | 0-100 VDC | 582-1070-ND 239.23 205.05 _‘191.38_| CR5320-100 
4~20 mADC | 0~30 AAC | 582-1058-ND 145.79 124.97 116.64 | CR4420-30 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2495 


Ly CR) 
>, Current Sensors (cont) 


High Ratio Transformers 


The CR8300 series of PCB Mounted Current Transformers and the CR8400 series of Wire Lead Current Transformers are available in a wide range 
of sizes and materials to meet any AC current sensing needs. 


Vmax Frequency Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. | irt | Rms Tet kHz Part No. 4 10 25 | PartNo. Bait Na. Dimensions Inch (mm) 
General Purpose Vertical PCB Current Transformers Prefix AMin. B Max. C Max. D Max. 
10 1.0 1613 20~1 582-1009-ND 6.85 5.29 4.98 | CR8320-1600 CR8320 | .22 (5.5) | .77 (19.6) | .79 (20) -34 (8.6) 
1 | @ | 12 | se) wot TR se 699 ast | crnsoamn cnaoae | 27160) | a @85) [98 28 | 8,01) 
é = POI is : : i CR8349| .35(9) | 1.02 (26) | 1.01 (28) | .67 (17) 
200 14.6 2037 20~1 582-1014-ND 12.40 9.59 9.02 | CR8350-2000 C8350 | 50 (12.8) | 1.48 @7.5)| 1.54 (39) | 55 (14) 
Revenue Grade Vertical PCB Current Transformers 
40 2.3 2510 20~1 582-1011-ND 10.00 773 7.27 | CR8348-2500-N 
1 75 48 2512 20~1 582-1013-ND 11.20 8.66 8.15 | CR8349-2500-N —C—+-E— 
100 7.2 2511 20~1 582-1015-ND 15.68 12.12 11.41 | CR8350-2500-N | 
1 % 
General Purpose Current Transformer B fa) —a 
2 20 2.1 1012 20~1 582-1017-ND 8.98 6.93 6.52 | CR8410-1000 | 
Revenue Grade Current Transformer Part No. Dimensions Inch (mm) 
2 100 72 2511 20 ~1 582-1019-ND 19.28 14.89 14.02 | CR8459-2000-N Prefix | A Min. B Max. C Max. D Max. ETyp. 
Ground Fault Current Transformers CR8410 | .35 (8.89) 87 (22.10) | 1.02 (25.91) -35 (8.89) | 2.87 (72.90) 
2 4 0.3 1005 20 ~ 200 582-1016-ND 8.48 6.55 6.16 | CR8401-1000-G CR8459 | .75 (19.05) | 1.89 (48.01) | 2.36 (59.94) |_.67 (17.02) | 7.88 (200.15) 
20 2.0 1011 20 ~ 200 582-1018-ND 11.73 9.06 8.53 | CR8420-1000-G CR8401 | .23 (5.84) -71 (18.03) | .83 (21.08) -31 (7.87) -79 (20.07) 
CR8420 | .57 (14.48) | 1.20 (30.48) | 1.28 (32.51) -37 (9.40) | 3.74 (95.00) 


t Maximum Input Current to be linearly sensed § Maximum Linear Voltage (Saturation) CT will develop at I, 
+ Effective turns ratio including losses 


Dimensions in Inch (mm) Dimensions in Inch (mm) 


Low Cost 
Current Sensors 


Specifications: 

° Accuracy: +.5% Full Scale 

¢ Ripple: 1% Maximum 

* Signal Out: 0-5 Vdc 

* Output Load: 1.0MO or greater for rated accuracy 

e Response Time: 250ms Maximum 10~90% Full Scale 

* Frequency: 50~400Hz (All specifications for operation 
@ 60Hz) 


Split-Core Current 
Transformer 


The CR3110 Split-Core Current Transformer is designed to 
provide a low cost method to monitoring electrical current. i 
A unique hinge and locking snap allows attachment without @0.40 
interrupting the current-carrying wire. (10.16) 


1.04 
(26.42) 


Specifications: 

¢ Maximum Continuous Primary Current: 75 AAC 
* Secondary Turns: 3000 

¢ DC Resistance: 4600 @ 20°C 


* Frequency: 50/60Hz Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 
— = = AAC Dia. (inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
peeeey r coe aad ce ages 10 0.40¢ 582-1033-ND 30.28 29.25 2753 | CR9580-10 
= = 20 0.40$ 582-1034-ND 30.28 29.25 27.53 CR9580-20 
582-1004-ND 16.28 12.57 11.83 CR3110-3000 ; "i 
+ Window Split Core 


Current Switches 


The CR9321 series and the CR9380 series is a low cost, self 
powered, fixed set-point Current Switch designed for applications 
that require an on-off indication of current flow. 


50 ~ 400Hz (All specifications for operation @ 60 Hz only) 
* Operating Temperature: -30°C ~ 60°C 

DC Switching (NPN or PNP): « Vce (full off): 30 Vdc Maximum 
¢ Isink (full on): 120 mAdc Maximum @ rated full-on 


AC Switching (ACA): * Off State Voltage: 240 Vac RMS 
Maximum * imum Switch Voltage: 24 Vac RMS ¢On 


Dimensions in Inch (mm) 


CR9321: © 0.27 (6.8) 


Specifications: + Rated full-on: 0.350 Aac RMS _ ° Turn-on CR9350: © 0.61 (15.5) 


Time: 100 ms Maximum @ rated full on »* Turn-off Time: 
250 ms Maximum to 80% of Vce * Maximum Sense Current: 


Continuous: 100 Aac, 1 Second: 500 Aac ¢Frequency: State Current: 1.0 Aac RMS Maximum continuous R921: 1.614 (41) 
CR9S50: 1.775 (45) 5 
Transistor Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 875 
Fig. Output Dia. Part No. 1 10 25 Part No. | (22,2) 
ACAt 0.27 582-1020-ND 23.60 18.23 1716 CR9321-ACA 
1 NPN 0.27 582-1021-ND 23.60 18.23 1716 CR9321-NPN 
PNP 0.27 582-1022-ND 23.60 18.23 1716 CR9321-PNP 
2 NPN Split Core 582-1027-ND 30.28 29.25 2753 CR9380-NPN 
+ AC Output 
Sensors 


CR4395 Series: Current Sensing Relay that provides an 
effective and highly stable method for monitoring electrical 
current. The current-carrying wire is routed through the opening 
extending from the top of the case. When current reaches the 
level set by the trip point adjustment, the relay trips and starts 
the adjustable timer. After the timer cycles the electromechanical 
relay is energized. 


CR5395 Series: Direct Current Sensing Relay that provides 
a precision and cost effective method for monitoring direct 
current. Magnetic Modulator Technology is utilized for the 
current sensing to provide a stable and highly repeatable current 


trip. The current-carrying wire is routed through the opening 
extending from the top of the case. When current reaches the 
level set by the trip point adjustment, the relay trips and starts 
the adjustable timer. After the timer cycles the electromechanical 
relay is energized. 


CR7310 Series: Ground Fault Sensor that provides a reliable 
and cost effective method for sensing ground faults. The 
current-carrying wires are routed through the opening extending 
from the top of the case. When ground current reaches the level 
set by the trip point adjustment, the relay trips, illuminates the 
tripped LED and provides an output signal. 


TRIP STATUS: 


EH: Energized on High, trips when 
sense current is above trip point and 
returns to non-trip status when sense 
current is below the trip point. 


EL: Energized on Low, trips when 
sense current is below trip point and 
returns to non-trip status when sense 
current is above the trip point. 


Current Sensing 
Relay Shown 


Trip Supply Trip Time On Trip Point Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Status Voltage Range Delay Dial Transformer Part No. 10 25 Part No. 
Current Sensing Relay 
EH 120 VAC 1.0 ~ 10 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1074-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EH-120-110-X-CD-ELR-| 
EH 120 VAC 3.0 ~ 30 AAC .5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1075-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EH-120-330-A-CD-ELR-| 
EH 120 VAC 6.0 ~ 60 AAC .5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1076-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EH-120-660-A-CD-ELR-| 
EL 120 VAC 1.0 ~ 10 AAC .5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1077-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EL-120-110-A-CD-ELR-I 
Direct Current Sensing Relay 
EH 24 VDC + 10% 1.0 ~ 10 ADC None Calibrated Dial Internal 582-1078-ND 141.40 121.20 113.12 CR5395-EH-24D-110-X-CD-ELR-I 
EH 85 ~ 265 VAC 1.0 ~ 10 ADC None Calibrated Dial Internal 582-1079-ND 141.40 121.20 113.12 CR5395-EH-ACV-110-X-CD-ELR-I 
Ground Fault Sensor 

EH 120 VAC -01 ~ 0.1 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1080-ND 202.63 173.69 162.11 CR7310-EH-120-.01.1-X-CD-ELR-| 
EH 120 VAC 0.1 ~ 1.0 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1081-ND 202.63 173.69 162.11 CR7310-EH-120-.11-X-CD-ELR-I 
EL 120 VAC 01 ~ 0.1 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1082-ND 202.63 173.69 162.11 CR7310-EL-120-.01.1-X-CD-ELR-I 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TANAY2A 
Open Loop Current Sensors 
Hall Effect Technology 


Fig. 1 — L01Z Series 


Fig. 2— LO3S Series 
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Closed Loop Multi-range 
Current Sensors 


A hall effect current sensor measures the magnetic flux which is produced proportionally to the current without any contact with the primary circuit. 
This results in no voltage drop in the measured circuit which provide excellent galvanic isolation. Features: * Galvanic isolation between primary and 
measuring circuit, measures DC or AC (kHz) * Zero insertion loss * Quick response Specifications (measured at Input Voltage and @ 25°): « Frequency 
Band Width (-3dB): LO1Z, LO3S, LO8P, L18P: DC-50kHz; LO7P: DC-35kHz * Output Linearity: +1% * Operating Temperature: -10°C ~ 80°C * Insulation 
Resistance @ 500VDC: >500M0 - di/dt * Response Time: 5u Sec. Typ. (10y for LO8P Series) * Load Resister: 10kQ 3mW minimum. 


Primary Nominal Supply Secondary Saturation | Offset Temp. 
Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. (A) (V) (V) (A) (mv/°C) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LO1Z Series 
+50 +5 4t +62.5 $42 MT7173-ND®@ 17.75 14.20 11.36 = 10.65 | L01Z050S05 
+100 45 4t #125 si MT7174-ND@ 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z100S05 
1 +150 45 4t +187.5 <1 M17175-ND 17.75 14.20 11.36 = 10.65 | L01Z150S05 
+200 45 4t +250 <1 MT7176-ND®@ 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z200S05 
+400 45 4t +500 +i MT7178-ND@ 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z400S05 
+600 +5 4t +750 s+ M77180-ND 17.75 14.20 11.36 —_ 10.65 | L01Z600S05 
LO3S Series (Molex Mating Connector Required) 
+50 #15 +4 +150 $42 MT7181-ND® 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S050D15 
9 +200 +15 +4 +600 #1 MT7183-ND@ 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S200D15 
+400 +15 +4 +700 #1 MT7185-ND@ 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S400D15 
+500 +15 +4 +700 #1 MT7186-ND 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S500D15 
LO7P Series — RoHS Compliant 
+3 415 +4 +9 $42 M17297-ND 17.90 1432 11.46 10.74 | LO7P003D15 
+5 +15 +4 #15 s42 MT7298-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P005D15 
3 +10 415 +4 +30 $42 MT7299-ND 17.90 1432 11.46 10.74 | LO7P010D15 
#15 415 +4 +45 $42 MT7300-ND 17.90 1432 11.46 10.74 | LO7P015D15 
+20 +15 +4 +60 <42 MT7301-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P020D15 
#25 +15 +4 +75 $42 MT7302-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P025D15 
LOSP Series 
+50 #15 +4 +150 $42 MT7188-ND@ 16.20 12.96 10.37 9.72 | LO8P050D15 
4 +100 #15 +4 +300 <1 MT7189-ND@ 16.20 12.96 10.37 9.72 | LO8P100D15 
+150 +15 +4 +350 s+ MT7190-ND 16.20 12.96 10.37 9.72 | LO8P150D15 
L18P Series — RoHS Compliant 
+3 +15 +4 +9 s41.5 MT7311-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P003D15 
25 +15 +4 +15 41.5 MT7312-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P005D15 
+10 +15 +4 +30 41.5 MT7313-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P010D15 
5 +15 +15 +4 +45 s41.5 MT7314-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P015D15 
+20 +15 +4 +60 S415 M17315-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P020D15 
+25 +15 +4 +60 $41.5 MT7316-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P025D15 
+30 +15 +4 +90 41.5 MT7317-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P030D15 
t+ +Vref=2.5V atO Amps RoHS Compliant 
WM2022-ND Waldom Molex, 4 Position Housing (2.50mm) KK Series. ........... .. $.59 
WM2312-ND —_—Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Selective Gold 15u .$2.68/10 
WM1129-ND Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di: 062” (1.57) Max; Finish: Gold 15u" .$8.66/10 
WM1114-ND —_ Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Tin. .$1.24/10 
WM9999-ND Waldom Molex, Universal Crimp Tool ... $50.75 
WM9927-ND Waldom' Molex, /EXxtraction: TOO sicisx ssiuacee suai vincele sisisnecoenala sitsiaceeane givicdid walnngenelsid e's suis saiieguins ulster eeadibeweedwlen ste se unaeatindess $6.77 


Closed loop (compensated) current sensor provides an exact duplication of the primary current scaled by the number of turns in the secondary coil. Each 
multi-range sensor has a nominal sensing current but can be changed by configuring the primary pins. The sensing current can be scaled down by 1/2 or 
1/3 the nominal output sensing current, which gives you the flexibility to sense 3 different current ranges with only one part. 


Specifications (measured at input voltage and 25°C): * Frequency Bandwidth S22P(1dB): DC-200kHz (at higher frequencies derating is required to 
prevent core from overheating) »* Output Linearity: +0.25% * Operating Temperature: -10°C ~ 85°C «Insulation Resistance @ 500VDC: = 500mQ 


e Response Time: 1pSec. * Load Resistor 10kQ 3mW Minimum 


Selectable Input 
Pin Configuration 
TaNom.] So 2046 Primary Nominal Supply Secondary Saturation Offset Temp. 
Ke (A) Poe ye Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
1/2 Nom.| 05a 40 (A) (V) (V)+1% (A) (mv/°C) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Ik (A) 473? 3 S22P Series 
Nominal | 6, 5,4 +6 +5 2.5+30mV +18 1.25 MT7318-ND 15.18 = 12.14 9.72 9.11 | $22P006S05 
1A) AP Bese E_s +15 45 2.5+20mV +45 1.25 MT7319-ND 15.18 = 12.14 9.72 9.11 | $22P015S05 
+! + 515m! + E Hl 5 i i i 
rotok 25 5 2.5+15mV 75 1.25 MT7320-ND 15.18 12.14 9.72 9.11 | $22P025S05 
AMVECO 
Current Transformer Standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 
TOROIDAL POWER PRODUCTS 
Applications: Size Dimensions — mm 
* Sensing current overload * Ground fault detection * Metering Code Ww L H A B c D (Dia.) ID 
A 23.83 23.83 11.13 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
Nowe B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
¢ RCF: Ratio Correction Factor. Multiply current readings by this Cc 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
factor to compensate for transformer losses. * Data is deemed D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
reliable at the time of publication, but may be subject to change E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 79.05 
without notice. F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 
Size Ip Turns Nominal RCF @ for Various Loads (9) Digi-Key Price Each Amveco 
Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. u 10 25 Part No. 
A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 1.8 TE1005-ND@ 9.21 7.68 6.14 AC-1005 
A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 1.3 TE1010-ND® 9.21 7.68 6.14 AC-1010 
A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 1.0 TE1015-ND@ 9.21 7.68 6.14 AC-1015 
A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND® 7.53 6.28 5.02 AC-1020 
B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 1.2 TE1025-ND® 11.01 9.18 7.34 AC-1025 
B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 11 TE1030-ND@ 11.04 9.20 7.36 AC-1030 
Cc 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND@ 12.78 10.65 8.52 AC-1040 
Cc 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 13.89 11.58 9.26 AC-1050 
D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 0.7 TE1060-ND® 14.49 12.08 9.66 AC-1060 
D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND@ 14.55 12.13 9.70 AC-1075 
E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND@ 14.97 12.48 9.98 AC-1100 
iF 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND@ 19.83 16.53 13.22 AC-1150 
F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 0.45 0.6 TE1200-ND@ 20.10 16.75 13.40 AC-1200 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CHERRY @ Solid State Magnetic Hall Effect Sensors 


72.56 (65) 
£ .SD100203: 2.05 


5A = M12-1 Thread 
5B = M18-1 Thread 


Fig. 3 Fig. 4 


425° 
Goa) ances 
ar< i (12.07) 


<a 


Vane 


Snap-Fit Sensor 


Cherry magnetic sensors are used to detect Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
ae magnetic ae raat and ie Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 Part No. 
motion of ferrous metals such as gear toot 
movements. Used for such applications as speed 1 4.5-24VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH398-NDt 31.16 27.70 23.08 21.35 GS100701 
and proximity sensing, magnetic polarity detection [2 4.75-24VDC 25mA | 20AWG Wires South Pole CH396-NDT@ 25.19 22.40 18.66 ~——«*17.27 MP100701 
and current flow monitoring. Solid state design for 3 4.75-24VDC 25mA 24AWG Wires South Pole CH399-ND 6.26 5.57 4.64 4.30 MP101301 
limited life. Ei 
unlimited life. 4 4.5-24VDC 25mA PC Mount Ferrous Vane CH401-ND@ 6.89 6.12 5.10 4.72 VN101501 
Features: 24AWG Wires CH712-ND@ 7.53 6.70 5.58 517 VN101503 
iipiob Series: za. | aedavne asma | 20AWG Wires Gestaoh CH416-NDt 3116 27.70 23.08 21.35 | GS100502 
* Aluminum threaded barrel sensor for speed and 22AWG Wires CH414-ND* 55.62 49.44 41.20 38.11 GS100102 
position sensing * The threaded barrel allows [5A | 4.75-24VDC 25mA_| 20AWG Wires South Pole CH708-NDt 2519 22.40 1866 17.27 MP100502 
precise positioning and adjustment 4.5-24VDC 25mA 12mm Conn. CH705-ND* 60.64 53.91 44.92 41.56 GS100201 
GS100 Series: 5B 4.5-24VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth CH415-ND* 57.24 50.88 42.40 39.22 GS100202 
mibad : 5-24VDC = 20AWG Wires CH706-ND* 52.92 47.04 39.20 36.26 GS100203 
See ore eee oneal Panes 6 5-24VDC 25mA_| 20AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 33.26 2957 2464 2280 | GS101202 
ies earievei -pcoa end cine? ea 7 4.5-24VDC 25mA_| 24AWG Wires North Pole CH400-ND@ 740. 658 5.48 5.07 | _MP102103 
gears * Built-in magnet supplies its own bias field 8 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND® 5.29 4.71 3.92 3.63 AS101001 


* GS101202 is plastic housing with steel bushing * Industrial Grade-Stainless Steel 


t+ Commercial Grade Aluminum @ RoHS Compliant 


Linear / Angular / Rotary 
Displacement Sensors — 
HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle direction of a magnetic field from a 
magnet with <0.07° resolution. Output is typical Wheatstone Bridge 


Features: No “rare earth” magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets ¢ Linear range of 8mm 
with two sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating 
together * Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional 
output * No moving parts to wear out * 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 
4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square °¢ Full scale output range of 
120mV with 5V of power supply. 


Applications: ¢ Linear Displacement 


¢ Angular Displacement * Motor Control » Valve Position 
* Proximity Detection * Current Spike Detection. Specifications (at 25°C except stated otherwise): 
¢ Typical Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND ¢ Sensitivity Vbridge =5V, field 80 Oe: 
2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero crossing, averaged in the range of 45° * Typical Peak- 
to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe * Bandwidth: OMHz ~ 5MHz, Magnetic signal 
* Typical Hysteresis Error: 30yV°, 1.7x10? mV’, Magnetic field =saturation field, Vbridge = 5V 


Typ. Bridge | Angle Range | Typ. Resolution 
Resistance | 2 Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price Honeywell 
@1imA Field Vbridge=5V <0.07° | Part No. Each Part No. 
5KO. 445° <0.07° 342-1008-5-ND 17.00 HMC1501 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-1-ND 17.00 HMC1512 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-2-NDt  1625.00/1,000) HMC1512 


t+ Tape and Reel 


Digital Compass Module — HMR3000 


Electronic compass module that provides heading, pitch and roll output 
for navigation and guidance systems. This solid state magnetoresistive 
sensors make this strapdown compass both rugged and reliable. This 


Smart Digital 
Magnetometer — HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor 
has a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial 
Output (9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 

Application: Compassing — Avionics and Marine * Remote 
Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) * Process Control * Laboratory Instrumentation * Anomaly Detection 
* Traffic and Vehicle Detection * Security Systems. Specifications: * Supply Voltage: 6.5V ~ 15V; Pin 9 
referenced to Pin 5 * Typical Supply Current: 27mA; Vsupply=15V, with S/R=ON_ »¢ Operating Temp: 
-40°C ~ 85°C; Ambient »* Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total applied field * Typical Linearity 
Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss » Typical Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across 
+2 Gauss @ 25°C * Minimum Resolution: 67j1gauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 
1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Serial Price | Honeywell 
Output | Description Each | Part No. 
ag-295 [Flush Mount Enclosure, Aluminutn, 342-1015-ND 744.30 |HMR2300-D20-232 
3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) : 
Extended Enclosure, Aluminum, 
RS-232 4.00" x 1.50" x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1016-ND 744.30 |HMR2300-D21-232 
RS-485 | Without Enclosure 342-1017-ND 700.00 | HMR2300-D00-485 
Flush Mount Enclosure, Aluminum, 
RS-485 3.25" x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 342-1018-ND 744.30 |HMR2300-D20-485 
Extended Enclosure, Aluminum, 
RS-485 4.00” x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1019-ND 744.30 |HMR2300-D21-485 
as.290 | HM2800 Development Kitwith S:262 342-1012-ND 795.00 | HMR2300-Demo-232 
Output, Cables, Manual 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into 


compass provides fast response time up to 20Hz and high heading systems using a UART interface in ASCII format. Header Pin 
accuracy of 0.5° with 0.1° resolution. Features: Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5° Assignment 
Features: ¢ Built with solid state magnetic sensors and no moving parts (ers for Dell, eN Gael TOIL "Accuracy ahd petommanes are cabenced Gver Pin No. Pin Name 
IMIBLEVES.FSSpOnse time, allowing faster updates compared to gimballed 7 ? a wider range of operating conditions and applications with this feature. The 1 SCK 
fluxgates * Available as a circuit board 1.2” x 2.95", weighing less than one ounce, or in an aluminum HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal or 2 RX/SDI 
enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long operation with a battery »* Accuracy better vertical orientations. Low Power: Typical operating current is 18mA for the 
than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications * Tilt range of +40° for both the roll and pitch HMR3200. Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for 3 TX/SDO 
allows operation for most applications » Calibration routines to compensate for distortion due to nearby faster updates compared to gimballed, mechanical fluxgate compasses. 4 cs 
ferrous objects and stray fields, such as vehicles ¢ User settings of baud rate, update rate, output format, Specifications: * Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 5 CAL 
units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored internally in non-volatile memory. 0.1 mgauss * Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6VDC ~ 15VDC. 6 BV 
Specifications: * Typical Supply Voltage: 5.0VDC regulated, 6-15VDC unregulated »* Typical Power: Regulated: 5.0Vde * Interface: UART - User selectable baud rate 2400 ~ 7 GND 
35mA @ 6VDC Normal Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode + Serial: RS-232 / RS-485 19200 baud + Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 3 a 
(Half Duplex) * Baud Rate: 1200 ~ 38400 bps 1.45” x 0.4" (25.4 x 36.8 x 11 mm) 

Serial Digi-Key Price Honeywell Serial Digi-Key Price Honeywell 

Output Description Part No. Each Part No. Output Description Part No. Each Part No. 

RS-232 | Without Enclosure 342-1024-ND 650.00 | HMR3000-D00-232 ene ane popes Mocue aon Ese eae seen Aupoeee 

RS-232 Enclosure, Extended Base 342-1025-ND 675.00 HMR3000-D21-232 HMR 3200 Devclopment Kh = 

RS-485 | Without Enclosure 342-1026-ND 650.00 | HMR3000-D00-485 with RS232 Output, Cables, Manual ececcOR 965.00 Eee 00 Danio oee 

RS-485 | Enclosure, Extended Base 342-1027-ND 675.00 HMR3000-D21-485 HRMR 3300 Digital Compass Module -1039- -D00- 

ign soae nee 7 with RS232 Motherboard 342-1039-ND 450.00 HMR3300-D00-232 

evelopment Kit, HMR 3300 Development Kit 
with RS-232 Output, Cables, Manual 342-1022-ND 795.00 | HMR3000-Demo-232 Wihii8232 OulruL Gablee: Manual 342-1033-ND 450.00 HMR3300-Demo-232 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CA oim Sensors 


Digital Compass Solution 


The Honeywell HMR3400 is a digital compass solution designed for use in 
navigation and precision pointing applications. Using a common set of commands 
from the legacy HMR3300 digital compass solution, the HMR3400 is designed to 
be easily integrated into host systems with a regulated 5 volt supply and a UART 
serial data interface. 

Features: ¢ Tilt-Compensated * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
HMR3400 Module | 342-1057-ND 360.00 | HMR3400 


TruePoint™ Compass Module 


The HMR3500 TruePoint compass module is a 3-axis digital compass solution 
with a customizable coordinate system for mounting in any desired orientation. 
It has provisions for hard and soft-iron correction algorithms to handle magnetic 
distortion effects. In addition a World Magnetic Model feature is provided to 
automatically add declination angle corrections for reference to true north 
(geographical north). Features:  Tilt-Compensated * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage Range: 5DC Benefits: ¢ Better than 
1° Nominal Heading Accuracy (18), 0.1° Resolution * +89° Pitch and Roll, 360° 
Continuous Roll Capability 


3-Axis Magnetic - Hybrid 


A complete 3-axis magneto-meter with analog output in a 20-Pin hybrid DIP package. 


Features: 


* DIP-20 foot-print (1” x .75”) allows easy insertion into system-level boards, reducing 
* Solid state components improve reliability and ruggedness 
compared to mechanical fluxgates »* Accurately measures fields from 40 pgauss to +2 
gauss at 1V/gauss »* Low noise instrumentation amplifiers with 1kHz low pass filters, 
reject unwanted noise No flux concentrators used in this design that can lead to 
hysteresis and non-repeatability * An externally accessible +2.5V reference improves 
¢ On-board excitation current source reduces 


development 


measurement accuracy and stability 


costs 


temperature errors and regulates the power supply input * Magnetic field offsets or closed 
loop circuits can be applied using the built-in straps * Output signal accuracy may be enhanced by using the integral set/reset straps 
¢ All components selected and packaged in nonmagnetic material to reduce magnetic distortion and offsets. 


Applications: 


¢Compassing » Navigation systems * Attitude reference ¢ Traffic detection * Proximity detection * Medical devices 


Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C, ambient @ 25°C * Supply Voltage: 6VDC ~ 15VDC; Transient protection circuitry should 
be added across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used * Supply Current: 20mA * Output Voltage: 0.5V ~ 4.5V « Field 
Range: +2 gauss * Typical Linearity Error: 1% FS; +2 gauss applied field sweep »* Typical Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps 
across +2 gauss * Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; at Vbridge +5V * Typical Resolution: 40 pgauss * Bandwidth: 1kHz 


Units: 


° 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. Digi-Key Price Honeywell 
HMR3500 Module | 342-1058-ND 750.00 | HMR3500 Description Part No. Each Part No. 
Demo Kit 342-1059-ND 900.00 | HMR3500 DEMO 3-Axis Magnet Sensor Hybrid 342-1011-ND 210.00 HMC2003 
1, 2 and 3-Axis Magnetoresistive Honeywell Part No. 
HMC1043 
Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly HMC1051 
sensitive sensors convert magnetic fields to differential output HMC1052 
voltages, capable of sensing magnetic fields as low as 30 HMC1021 HMC1053 
gauss. SPECIFICATIONS: HMC1001 HMC1022 HMC1042 HMC1055 
. 7 te fi = Operating Temperature -55°C ~ 150°C $ -55°C ~ 150°C -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125°C 
Features: ¢ Field range up to +6 gauss, (earth’s field = 0.5 a . 7 
gauss) * Small package designed for 1 and 2-axis to work (Condition) ©) -) (Ambient) (Ambient) 
together to provide 3-axis (x, y, z) sensing * Solid state Field Range a +2 gauss $ +6 gauss +6 gauss +6 gauss 
devices reduce board assembly costs, improve reliability and Full scale (FS) - total applied field 
ruggedness compared to mechanical fluxgates * Patented Sensitivity Typical 3.2 mV/V/gauss 1.0 mV/V/gauss 1.0 mV/V/gauss 1.0 mV/V/gauss 
on-chip set/reset straps to reduce effects of temperature (Set/Reset Current) (0.3A) (0.5A) (0.5A) (0.5A) 
drift, non-linearity errors and loss of signal output due to the Resolution Typical 27 ugauss $ 85 gauss 160 gauss 120 gauss 
presence of high magnetic fields * Patented on-chip offset (Bandwidth, Vbridge) (10Hz, 5V) (10Hz, 5V) (1kHz, 5V) (50Hz, 5V) 
straps for elimination of the effects of hard iron distortion Bandwidth 5MHz ¢ 5MHz 5MHz 5MHz 
Applications: * Compassing * Navigation systems « Attitude Magnetic signal (lower limit = DC) 
reference ° Traffic detection » Medical devices » Non- Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 
contact switch + Not tested in production, guaranteed by characterization 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Honeywell 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 19.00 11.00 10.00 = = = HMC1001 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1061-ND® 17.00 6.75 5.00 = —= _ HMC1021Z-RC. 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 17.00 6.75 5.00 = = _ HMC1051Z 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1060-ND® 17.00 6.00 5.00 = = = HMC1051Z-RC. 
8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND® 17.00 6.75 5.00 = = = HMC1021S 
8-Pin In-Line LCC, Single Axis 342-1043-5-ND 17.00 13.00 12.00 = = — HMC1051ZL 
16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-1-ND@t 17.00 10.00 6.00 342-1005-2-ND® 2,500 3250.00/M HMC1022 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1042-5-ND® 17.00 7.00 6.00 = = = HMC1052L 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1053-1-ND@t 17.00 7.00 6.00 342-1053-2-ND® 3,000 3250.00/M HMC1042L-TR 
20-Pin SOIC, Double Axis 342-1070-ND@ NEW! 21.00 19.80 18.70 = — = HMC1002-RC 
16-Pin LCC, Triple Axis 342-1035-5-ND 55.00 50.00 42.00 = = = HMC1053 
16-Pin LPCC, Triple Axis 342-1054-1-NDt 34.00 15.00 14.00 342-1054-2-ND 1,000 8999.97 HMC1043-TR 
3-Axis Compass Sensor Set with (1 each) 
HMC1051Z, HMC1052, MEMSIC, MxS3334UL_| 942"1036-ND zei00 1800 _— = ==, | IMG TORS 
NEW! Demonstration Boards NEW! 
Demo Board for HMC1041Z and HMC1042L 342-1064-ND 250.00/1 = = = HMC1042L/HMC1041Z-DEMO 
Demo Board for HMC1043 342-1066-ND 250.00/1 = _ _ HMC1043-DEMO 
@ ROHS Compliant + Cut Tape 
HMC6042 Cut Tape T&Rt 
. ; - ee : Digi-Key Price Each Pricing | Honeywell 
The HMC6042 includes our state of the art 1042 series magneto-resistive sensors plus a precision mixed Description Part No. 1 25 400 1,000 | Part No. 
signal ASIC containing three sensor amplifiers and a compatible set/reset strap driver circuit for 2.4 ~ 3.6 volt - - = = = 
operation. The sensors feature precision in-axis sensitivity and linearity, solid-state construction with very low | 2-Axis Magnetic Sensor_| 342-1055-1-ND@ 25.00 8.00 7.00 |_5000.00 | HMC6042-TR 
cross-axis sensitivity designed to measure both direction and magnitude of Earth’s magnetic fields. Features: Demonstration Board for 
* Low Voltage Operations (2.4V ~ 3.6V) * Built-In Set/Reset Drive Circuit * Wide Magnetic Field Range (+/-6 | yiceo4a/HMcio4iz _ | 942-1065-ND NEW! 250.00/1 — | HMC6042/HMC10412-DEMO 
Oe) Benefits: * Single Logic Input for Degaussing, Thermal Drift Compensation * Feedback Pins for Gain and 
Bandwidth Shaping @ RoHS Compliant t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digital Compass Module Digi-Key Price | Honeywell 
The HMC63xx digital compass modules combine a 2 or 3-axis tilt sensor with the Fig. | Description BariNo: Each ibariNc: 
required support circuitry for heading computation. By combining the sensor and 1 | 24-Pin LCC, Double Axis 342-1041-5-ND 30.00 | HMC6352 
processing elements into a small LCC or LPCC package designers will have the 2. | 36-Pin LPCC, Triple Axis 342-1056-ND® 175.00 | HMC6343 
most simple solution to integrate low cost and space efficient compasses for mobile Demonstration Board for HMC6343 | 342-1067-ND NEW! 250.00 | HIMC6343-DEMO 
phones, consumer electronics, vehicle compassing and antenna positioning. Evaluation Board for HMC6352 342-1068-ND NEW! 100.00 | HMC6352-EVAL 
HMC6343 Features: * 36 pin LPCC * 3-axis sensor * 2.7V ~ 3.6V supply range Demonstration Board for HMC6352 | 342-1069-ND NEW! 250.00 ) HMC6352-DEMO 
HMC6352 Features: * 24 pin LCC * 2-axis sensor ¢ 2.7V ~ 5.2V supply range @ RoHS Compliant 
™ The Dead Reckoning Module (DRM™) 4000 is a miniature, electronic eH , 
DRM 4000 device for personnel on foot that provides the user's position relative to an Description Poey pugs Honey seu 
Features and Benefits: » State-of-the-art dead _ initialization point. When GPS data is available, the dead reckoning sensors E a Zi 
reckoning device for personnel navigation are automatically calibrated continuously and the two data sources are blended DRM 4000 Module 342-1052-ND 1695.00 DRM4000-N00-232 
* Typi % di int ite real-ti ition data output. When GPS data i ilabl 
iyi DR accuracy 2% distance traveled into a composite real-time position data output. When GPS data is unavailable, DRM 4000 USB 342-1062.ND NEW! 1995.00 | DRM4000-No0-USB 
¢ Low power consumption * Industrial dead reckoning takes over. Motion classification algorithms analyze walking DRM 4000 Evaluation Ki 342-1063-ND NEW! 3120.00 DRM4000-NO0-USB-EVAL 
temperature range: -40°C ~ 85°C Motion, and compensate when the user is running, or in place. valuation Kit -1063- g 5 Bo wabdeaedl 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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measurement 


SPEC UTALTLES 


MSP Series: 


The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost commercial, industrial and off road 
applications which require accurate measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 
psi is available with your choice of output signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP uses a micro 
machined silicon strain gauge inorganically bonded to a machined stainless steel diaphragm; no welds, 
no O-rings, no silicone oil. All wetted surfaces are stainless steel and all signal conditioning electronics 


2 Foot Cable — 
MSP Series 


Packard Connector — 
MSP and M5100 Series 


Pressure Port Fins pe 
N=1/4" NPT Stainless Steel 


A=1/8" N Cover 


Pressure Port 
7/16"-20 
with "O" ring ‘ 


Strain 


sod hyo Relief 
47.75 609.6 


pal 
M/ y) 


Rugged Stainless Steel Pressure Transducers 
Featuring Microfused Technology 


are housed in a stainless steel cover which provides protection from hostile environments. The housing 
is sealed and requires no maintenance. Each transducer is thoroughly tested and calibrated before 
shipment. 


Applications: 
* Pumps and Compressors * Hydraulic / Pneumatic Systems »* Energy and Water Management 
¢ Pressure Instrumentation * Process Control, Off Road Refrigeration, HVAC. 


2 Foot Cable — 
UltraStable 5100 and M5100 Series 


B Cc 
44.45 | 74.42 
48.0 | 81.7 


Packard 
Connector 


22.23 1/4” NPT 


i ee Port 


Stainless Steel 
Cover 


MSP-100 MSP-300 MSP-340 MSP-400 MSP-600 MSP-610 U5100 M5100 
Pressure Range (PSIG) 0-100 ~ 500 0-100 ~ 10,000 0-100 ~ 1,000 1,000 ~ 5,000 0-25 ~ 5,000 0-100 ~ 500 0-15 ~ 500 0-25 ~ 10,000 
Accuracy (combined ineanty: 40.20% of FS £1% of FS 41% of FS 40.50% of FS +£0.25% BSL 40.25% of FS 41% of FS 40.25% of FS 
hysteresis and repeatability) 
Pressure Overload 1.5X 2X 2X 2X 2x 2x 3X 2X 
Burst Pressure 3X ox cae 20/000 PSl 4x 4x 5X 
whichever is less 
0-100mV, 1-5V 0-100mV., 1-5V, 0.5-4.5V 0.5-4.5V, 0.5-4.5V, 0.5-4.5V. 
Outputs VDC A 0-100mV , 7 es : y : 
MIPMie veer we . 0.5-4.5V, 4-20mA 0.5-4.5V 4-20mA 1-5V, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 
Zero Offset (millivolt output) +2% of FS +3% of FS +3% of FS _ _ _ _ _ 
(amplified output) +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS _ _ _ _ 
Span Tolerance +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS _— _ _ _ 
Long-T Stabili 
ong: Term Sabi ity. 20.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.1% 40.25% 
Typical (1 year) 
Operating Temperature (°C) 0~55 -20 ~ 85 -20 ~ 85 -40 ~ 85 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 
Compensated Range (°C) 0~55 0~55 0~55 0~70 -20 ~ 85 _ -20 ~ 85 -20 ~ 85 
Thermo Zero Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS <+1.5% of FS _ _ _ _ 
Thermo Span Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS <+1.5% of FS _— _ _ _ 
Total Error Band N/A N/A N/A N/A 1.5% of FS 1.0% of FS +0.75% of FS 1.0% of FS 
EMI/RFI Protection, CE Mark No No No Yes Yes —_ _ —_ 
UL Listed No Yes No Yes Yes _ = _ 
Operating Operating 
Pressure Voltage Price Measurement Pressure Voltage Price Measurement 
Range Supply Digi-Key Each Specialties Range Supply Digi-Key Each Specialties 
PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. 
MSP-100 Series 1V ~ 5V Output — Fixed - 3 Wire Supply Current 10mA Maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
Calibrated 100mV Output — O-Ring Seal, 2 Foot Cable — RoHS Compliant 100 MSP3101P3-ND® 109.85 92.04 | 2000133 
250 MSP3251P3-ND® 109.85 92.04 | 2000204 
100 MSP6900-ND 65.69 55.05 | MS121-000000U-100PG 500 10 ~ 32 MSP3501P3-ND® 409.85 92.04 | 2000262 
250 5 MSP6901-ND 65.69 55.05 | MS121-000000U-250PG 4000 MSP3102P3-ND 109.85 92.04 | 2000048 
500 MSP6902-ND 65.69 55.05 | MS121-000000U-500PG 2500 MSP3252P3-ND@ 109.85 92.04 | 2000226 
MSP-300 Series 5000 10 ~ 32 MSP3502P3-ND® 109.85 92.04 | 2000100 
Omv ~ 100mV Output — 4 Wire Unamplitied 1/4” NPT, 2 Foot Cable 10000 ETRE HIS 109.85 92.04 | 2000159 
_ 7 _ 7 
100 MSP3101P1-NDe 20.94 67.82 | 2000130 1V ~ 5V — Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable — RoHS Compliant 
250 MSP3251P1-ND@ 80.94 67.82 | 2000199 100 MSP3101P4A1-ND 109.85 92.04 | 2000132 
500 5 MSP3501P1-ND@ 80.94 67.82 | 2000255 250 40-32 | MSP3251P4A1-ND 109.85 92.04 | 2000203 
1000 MSP3102P1-ND 80.94 67.82 | 2000045 an ese ae tober oo, Speen 
2500 MSP3252P1-ND® 80.94 67.82 | 2000222 i 85 - i 
5000 ‘ MSP3502P1-NDe 80.94 67.82 | 2000096 4mA ~ 20mA Output — 2 Wire Regulated Supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
10000 MSP3103P1-ND 80.94 67.82 | 2000157 100 MSP3101P4-ND® 109.38 93.75 | 2000137 
5 = 250 MSP3251P4-ND® 109.38 93.75 | 2000207 
0.5V ~ 4.5V Output — Ratiometric Output Voltage to Input Voltage 500 40 ~32 MSP3501P4-ND@ 409.38 93.75 | 2000264 
3 Wire Supply Current 10mA Maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 4000 MSP3102P4-ND 409.38 93.75 | 2000050 
100 MSP3101P2-ND® 104.06 87.19 | 2000131 2500 WEIR RELA AAD) 109.38 93.75 | 2000227 
250 MSP3251P2-ND® 104.06 87.19 | 2000202 5000 10 ~32 MSP3502P4-ND® 109.38 93.75 | 2000101 
500 5 MSP3501P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000260 10000 MSP3103P4-ND@ 109.38 93.75 | 2000160 
1000 MSP3102P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000046 4mA ~ 20mA Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 
2500 MSP3252P2-ND® 104.06 87.19 | 2000223 
100 10 ~ 32 MSP3101P5A1-ND 109.38 93.75 | 2000136 
5000 5 MSP3502P2-ND 104.06 87.19 | 2000099 250 MSP3251P5A1-ND@ 109.38 93.75 | 2000206 
10000 MSP3103P2-ND® 104.06 87.19 | 2000158 


@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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measurement 


Rugged Stainless Steel Pressure Transducers 
e% Featuring Microfused Technology (cont) 


Operating Operating 
Pressure Voltage Price Measurement Pressure Voltage Price Measurement 
Range Supply Digi-Key Each Specialties Range Supply Digi-Key Each Specialties 
PSIG (VDC) | Part No. 1 10 | Part No. PSIG (VDC) | Part No. 1 10 | Part No. 
500 10-32 | MSP3501P5A1-ND@ 109.38 93.75 | 2000263 4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
1000 WS ROGERS ND HOBIE _ 799778: : 2000089) 15 223-1008-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-015PG 
MSP-340 Series — RoHS Compliant 30 9-30 | 223-1010-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-030PG 
100 223-1012-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-100PG 
s00my Ouiput = TE NPT 2 reerCable 500 223-4013-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-500PG 
100 MSP6892-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-100PG M5100 Series — RoHS Compliant 
300 5 MSP6893-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-300PG 
500 MSP6894-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-500PG 0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
1000 MSP6895-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-01KPG 50 223-1038-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-050PG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 75 223-1041-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-075PG 
100 4.75 ~ 5.25 | 223-1020-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-100PG 
100 MSP6896-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-100PG 250 223-1026-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-250PG 
300 5 MSP6897-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-300PG 500 223-1032-ND 114.85 98.45 | M5131-000005-500PG 
aes BSH EAD So) 84:10") IMGAS J-000006-500RG 1000 223-1014-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-01KPG 
1000 MSP6899-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-01KPG 2500 | 476g 05 | 223-1029-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-2K5PG 
MSP-400 Series — RoHS Compliant 5000 : “ | 223-1017-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-05KPG 
" : . 10000 223-1023-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-10KPG 
1V ~ 5V Output — Fixed 3 Wire Supply Current 10mA maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
1V ~ 5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
5000 10~32 | MSP4502P3-ND 94.50 81.00 | 2000455 
. = 50 223-1039-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-050PG 
4mA ~ 20mA Output — 2 Wire Regulated Supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 75 293-1042-ND 420.31 103.13 | M5141-000005-075PG 
1000 MSP4102P4-ND 108.50 93.00 | 2000417 100 8 ~ 30 223-1021-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-100PG 
5000 10~32 | \igp4so2P4-ND 108.50 93.00 | 2000457 250 223-1027-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-250PG 
500 223-1033-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-500PG 
MSP-600 Series — RoHS Compliant 
1000 223-1015-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-01KPG 
0.5VDC ~ 4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 2500 8-30 | 223-1030-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-2K5PG 
25 MSP6025P3-4-ND 96.25 82.50 | 2000964 5000 223-1018-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-05KPG 
aN SPSS END ae 65:50. || 000965 10000 223-1024-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-10KPG 
75 ‘ MSP6075P3-4-ND 96.25 82.50 | 2000966 4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100) Ma ae ipa Be00. | 000887 50 223-1040-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-050PG 
ae Seo LES ENG eb e8. sBeind |/e0000e? 75 223-1043-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-075PG 
ioe WS cies ip eee 8210. 2000870 100 9~30 | 223-1022-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-100PG 
1VDC ~ 5VDC Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 250 223-1028-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-250PG 
500 223-1034-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-500PG 
75 10~30 | MSP6075P4-1-ND 101.50 87.00 | 2000884 
1000 223-1016-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-01KPG 
4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 2500 9-30 | 223-1031-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-2K5PG 
50 MSP6050P5-1-ND 119.00. 102.00 | 2000879 5000 223-1019-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-05KPG 
75 10~20 | MSP6075P5-1-ND 119.00 102.00 | 2000885 10000 223-1025-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-10KPG 
2500 MSP6252P5-1-ND 119.00 102.00 | 2000915 0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
MSP-610 Series — RoHS Compliant 50 223-1045-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-050PG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 75 223-1046-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-075PG 
100 4.75 ~ 5.25 | 223-1047-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-100PG 
300 5 MSP6906-ND 114.19 97.88 | M6131-C00006-300PG 250 223-1048-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-250PG 
500 MSP6907-ND 114.19 97.88 | M6131-C00006-500PG 500 223-1049-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-500PG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 1000 223-1050-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-01KPG 
2500 223-1051-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-2K5PG 
100 5 Weiesee AV? 588) IMG TST C0000 DOES 5000 | 4.75 ~ 5.25 | 223-1052-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-05KPG 
500 MSP6905-ND 114.19 97.88 | M6131-C00005-S00PG 7500 223-1074-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-7K5PG 
1V ~ 5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 10000 223-1053-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-10KPG 
300 8-30 | MSP6909-ND 119.00 102.00 | M6141-C00005-300PG 1V ~ 5V Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
500 . MSP6910-ND 119.00 102.00 | M6141-C00005-500PG 50 223-1055-ND 420.31 103.13 | M5144-000004-050PG 
4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 75 223-1056-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-075PG 
100 8~30 | 223-1057-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-100PG 
100 MSP6911-ND 135.63 116.25 | M6181-C00005-100PG 250 223-1058-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-250PG 
300 10~30 | MSP6912-ND 135.63 116.25 | M6181-C00005-300PG 500 223-1059-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-500PG 
Pee MSI HESHEHND dgproee 1 G:e): | MOIe I CO00e ears 1000 223-1060-ND 120.31 108.13 | M5144-000004-01KPG 
UltraStable 5100 Series — RoHS Compliant 2500 223-1061-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-2K5PG 
, 7 5000 8~30 | 223-1062-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-05KPG 
0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 7500 223-1075-ND 420.31 103.13 | M5144-000004-7K5PG 
15PSIA 223-1000-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-015PA 10000 223-1063-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-10KPG 
30PSIA | 4.75 ~ 5.25 | 223-1002-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-030PA 4mA ~ 20mA Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
100PSIA 223-1004-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-100PA 
; 50 223-1065-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-050PG 
4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 75 223-1066-ND 425.78 107.82 | M5154-000004-075PG 
15PSIA 223-1007-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-015PA 100 9~30 | 223-1067-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-100PG 
30PSIA 9~30 | 223-1009-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-030PA 250 223-1068-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-250PG 
100PSIA 223-1011-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-100PA 500 eae NL) 125.78 107.82 | M5154-000004-500PG 
1000 223-1070-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-01KPG 
= i i _ 1a" 
SEN = eV Remote Quis ois iratae nent 2500 223-1071-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-2K5PG 
15 223-1001-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-015PG 5000 9~30 | 223-1072-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-05KPG 
30 4.75 ~ 5.5 | 228-1003-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-030PG 7500 223-1076-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-7K5PG 
100 “ee | 293-1005-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-100PG 10000 223-1073-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-10KPG 
500 223-1006-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-500PG RoHS Compliant 


SSI Technologies, Inc. Cable Harnesses 


Pre-made Cable Harnesses from SSI Technology with the industry standard Packard™ Automotive Connector. 


Controls Division 


Length Digi-Key Price Each SSI Technologies 
Description Inch Part No. 1 10 25) Part No. 
Cable Harness Packard 12 734-1163-ND 11.66 10.43 9.78 P2432.3 
Cable Harness Packard 36 734-1164-ND 20.90 20.05 18.14 P2435.3 
Cable Harness Packard 72 734-1165-ND 26.43 25.44 23.23 14306.3 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2501 


mee surement « PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated 


These pressure sensors are intended for cost sensitive applications where excellent performance and long- Model 1210/1220 — Low Pressure: 


term ‘Stability are required. Integral temperature compensation is provided using laser-trimmed resistors. An , 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 1.0% Temperature Performance 
additional laser-trimmed resistor is included to normalize pressure sensitivity variations by programming the 
gain of an external differential amplifier. This provides sensitivity interchangeability of +1%. Model 1230/1240 — UltraStable™: 


Features: ¢ +0.1% Non-linearity * +1.0% Interchangeable Span (provided by gain set resistor) * Solid State -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range * +0.5% Temperature Performance 


Reliability * Low Power . 
Specifications: » Output: 0-100mV typical (full scale) * Supply Current: 1.5mA typical * Response Time: Model 1210/1220 — Medium Pressure: 


1.0mSec typical (For a zero-to-full scale pressure step change) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 0.5 ~ 1% Temperature Performance 
Di : F Measurement 
mensions Inmm Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Pressure Type Package | Part No. ul 10 100 | Part No. 
}x—— 15.2 —+| Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure — RoHS Compliant 


0-1PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6940-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-001D-3L 
0-2PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6814-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-002D-3L 
0-5PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6816-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-005D-3L 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6941-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-015D-3L 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6943-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-015D-3L 

8.6 = A y 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6942-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-100D-3L 
v v a 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6944-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-100D-3L 
||< 9.4 x 13.97 Model 1230 / 1240 - Ulirastable 
8x0.5 . 0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6819-ND 46.80 37.44 26.21 | 1240-015D-3L 

Tube Length: 0-15PSID Differential 8-Pin Dip MSP6945-ND@ 46.80 37.44 26.21 | 1230-015D-3L 

470 (#5mil.) 0-30PSID Differential | 8-PinDip | MSP6822-ND® 46.80 37.44 26.21 | 1230-030D-3L 

: 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6828-ND 46.80 37.44 26.21 | 1230-100D-3L 

0-100PSID Differential | 8-PinDip | MSP6829-ND® 46.80 37.44 26.21 | 1240-100D-3L 


@ RoHS Compliant 


PC Board Mountable Pressure Sensors 44xx Series 


Model 4425 and 4426 

These pressure sensors are temperature compensated, piezoresistive silicon pressure sensors packaged in a dual-in-line configuration and 
intended for cost sensitive applications where excellent performance and long-term stability are required. Features: * Dual in-line package 
* Solid state reliability Specifications: « Output: 0 ~ 100mV * Supply voltage: 12V (typical) * Operating temperature range: -25°C ~ 85°C 


Pressure Digi-Key Price Each Measurement Specialties 
Pressure Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Model 4425 
1PSID Differential 223-1089-ND 33.10 28.97 23.17 4425-001D 
5PSID Differential 223-1090-ND 33.10 28.97 23.17 4425-005D 
15PSID Differential 223-1091-ND 33.10 28.97 23.17 4425-015D 
15PSIA Absolute 223-1092-ND 33.10 28.97 23.17 4425-015A 
100PSID Differential 223-1093-ND 33.10 28.97 23.17 4425-100D 
2.54 Fig. 2— Model 4426 
Pins Pitch TPSIG Gage 223-1094-ND 33.10 28.97 23.17 | 4426-001G 
5PSIG Gage 223-1095-ND 33.10 28.97 23.17 4426-005G 
15PSIG Gage 223-1096-ND 33.10 28.97 23.17 4426-015G 
15PSIA Absolute 223-1097-ND 33.10 28.97 23.17 4426-015A 
PC Board Mountable Pressure Sensors Measurement 
Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Model 1451 Pressure Type Package | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, and 0-5PSIG Gage Tube MSP6800-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-005G-T 
compatibility with automated assembly equipment are required. 0-5PSIA Absolute Wide MSP6801-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-005A-W 
Feature: SMT Package *+0.25% Pressure Non-linearity *3 Pressure Port Options »* Solid State 0-15PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND® 28.33 23.18 15.45 | 1451-015A-N 
Reliability * Low Power Specifications: * Output: 0 ~ 60mV * Supply Voltage: 3VDC * Response Time: 0-15PSIG Gage Tube MSP6803-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-015G-T 
1.0mSec typical * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 0-30PSIA Absolute Narrow MSP6805-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-N 
0-30PSIG Gage Tube MSP6806-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030G-T 
1a 0-30PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-W 
fi Nee A Dimensions (mm) 0-50PSIA_| Absolute Narrow | MSP6808-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-050A-N 
(Pressure Port) Package A B ic 0-50PSIG Gage Tube MSP6809-ND® 28.33 23.18 15.45 | 1451-050G-T 
0-50PSIA Absolute Wide MSP6810-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-050A-W 
'B' Through hole ’ Narrow Hole | 2.79 0.78 — 0-100PSIA | Absolute Narrow | MSP6811-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-100A-N 
(1451 W Only) Wide Hole | 2.79 406 — — 0-100PSIG Gage Tube MSP6812-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-100G-T 
Orientation “"5aS ' Tube 279 0.78 5.59 2.29 0-100PSIA_| Absolute Wide MSP6813-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-100A-W 
RoHS Compliant 


UltraStable™ Stainless Steel Pressure Fig? 0, ae 
Sensors Ribbon Cable with Connector 1 eee 


5.7 
152.4 TL 


Fig. 2 


Dimensions (mm) 
Model A B c 


1/8-27NPT] 22.2 19.1 9.5 
1/4-18NPT]| 15.9 18.5 6.2 


Features: * Gage Pressure type * -20°C ~ 85°C Compensated temperature range * +1.0% Interchangeable 
Span (provided by gain set resistor) * High performance * Small profile * Solid State reliability * Low power 
* +0.1% Pressure non-linearity 

Specifications: * Output: OMV~100mV _ «* Supply Current: 1.5mA typical (guarantees output/input ratio- 
metricity) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Output Measurement Wan . Measurement 
Load Digi-Key Price Each Specialties r Load Digi-Key Price Each Specialties 
Fig.| Pressure Res. Part No. il 10 100 | PartNo. Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100_| Part No. 
Model 82 , O-Ring Flush Mount — RoHS Compliant 0-100PSIA ena MSP6918-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-100A-4C 
2 0-300PSIA : MSP6919-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-300A-4C 
0-1PSIG MSP6927-ND 97.96 82.08 71.49 | 82-001G-C Min. 
0-500PSIA MSP6920-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-500A-4C 
0-15PSIG MSP6928-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-015G-C 4 
0-30PSIG ue MSP6929-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-030G-C Model 86, O-Ring Flush Mount 
Min. : : 2 0-5PSIG MSP6859-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-005G-C 
0-100PSIG MSP6930-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-100G-C 
0-15PSIG MSP6860-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-015G-C 
0-300PSIG MSP6931-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-300G-C 
1 0-30PSIG MSP6861-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-030G-C 
0-15PSIA MSP6932-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-015A-C 4MO 
0-50PSIG : MSP6862-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-050G-C 
0-30PSIA MSP6933-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-030A-C Min. 
5MO 0-100PSIG MSP6863-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-100G-C 
0-100PSIA : MSP6934-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-100A-C 
Min. 0-300PSIG MSP6864-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-300G-C 
0-300PSIA MSP6935-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-300A-C 1 
O-BOPSIA VESECEND ee 6439. R08 | BO-EOOA-C 0-500PSIG MSP6865-ND 73.59 61.66 _53.71 | 86-500G-C 
E z a : is z ean 0-5PSIA MSP6921-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-005A-C 
Model 85, 1/4” - 18 NPT 0-15PSIA 5MO MSP6922-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-015A-C 
0-15PSIG MSP6853-ND 76.85 64.39 56.08 ] 85-015G-4C 0-100PSIA Mi MSP6924-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-100A-C 
0-30PSIG MSP6854-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-030G-4C 0-300PSIA mM MSP6925-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-300A-C 
0-50PSIG 5MQ MSP6855-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-050G-4C 0-500PSIA MSP6926-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-500A-C 
> 0-100PSIG Min. MSP6856-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-100G-4C Model 87N, 1/8” - 27 NPT — RoHS Compliant 
0-300PSIG MSP6857-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-300G-4C 0-1000PSIA SA MSP6937-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-1000A-8C 
0-500PSIG MSP6858-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-500G-4C 2 | 0-3000PSIA 7 MSP6938-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-3000A-8C 
0-15PSIA 5MQ MSP6916-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-015A-4C 0-5000PSIA In MSP6939-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-5000A-8C 
0-30PSIA Min. MSP6917-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-030A-4C @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2502 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


measurement 


spectat ) 
o 
%e 


GCD-SE Series Gage Heads - Precision Spring-Loaded 


AngleStar® Digital Protractor 


The AngleStar Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, angle and tilt. 
Features: * Reads in degrees Alternate reference (floating zero) * Display hold * High impact plastic carrying case 


Features: * CE compliance * Heavy-duty, all welded construction * Unipolar ranges: 0.1” ~ 2.0” *8.5VDC ~ 28VDC : Operating nie : 
operation * Low power consumption * May be battery operated * OVDC ~ 5VDC and 1VDC ~ 6VDC outputs * New heavy Linear | Temperature | Digi-Key Price Each Measurement 
duty front end * Hermetically sealed design Description Range Range Part No. al 5 20 Part No. 
GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each Measurement Digital Protractor +45° 0°C ~ 65°C 356-1035-ND 333.19 313.78 283.59 | 02475-01 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. Model DP-45 
GCD-SE-100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 504.21 450.65 423.54 | 02351006-000 
GCD-SE-250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 568.91 508.26 478.14 | 02351007-000 
GCD-SE-500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 643.35 575.58 © 540.54 | 02351008-000 DC Powered Voltage Module 
GCD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 677.58 606.36 569.40 | 02351009-000 . . . 
GCD-SE-2000 2.0 (50. 356-1009-ND 654.89 02351010-000 The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, 


AccuStar® || Clinometer 
AccuStar Il combines the function of two clinometers in one package. The unique dome shaped design features a 
capacitance based sensor which produces output signals directly proportional to the relative tilt in two axis. 


Features: * Two clinometers in one package »* Adaptable design DC powered * Ratiometric and PW digital output in one 
model * Trimmable DC output 


demodulator, filter, and DC amplifier. 


Features: * DC powered * Zero and span controls © Six jumper selectable gains * Plug-in, card edge, or stand-off 
installation * 2.5kHz, 5kHz or 10kHz excitation 


Operating Power Digi-Key Price Each Measurement 
Description Range Range Part No. 1 5 10 | Part No. 
LVDT Signal 3.5 + 10% 
Conditioner Board) Vrms 2.5kHz, 5kHz, 10kHz | 356-1001-ND 151.24 140.99 132.44|04171776-000 


Linear | Operating Temp. | Digi-Key Price Each Measurement 
Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
Dual Axis Clinometer | +20° -20°C ~ 75°C | 356-1034-ND 116.07 110.27 104.47 | 02119011-000 


Rotary Variable Inductance Transducer (RVIT) 


The R120LC is a DC operated noncontact rotary transducer. 


Dual Channel LVDT Readout/Controller 


The Measurement Specialties microprocessor based LVDT indicator and set-point controller is designed for industrial and 
process control applications utilizing any LVDT/RVDT-based measurement device. 
Features: ¢ 1/4 DIN aluminum case * EL back-lit * LCD display * Standard 9-Pin RS-232 Connector 


Operating 
Full Input Output | Digi-Key Price Each Measurement Linear Temperature Digi-Key Price Measurement 
Description Range Voltage Voltage | Part No. 1 5 20 | Part No. Description Range Range Part No. Each Part No. 
R120LC Transducer | +60° | 4.75-5.25VDC | 0.5-4.5VDC| 356-1076-ND 134.55 123.34 112.13 |02183000-000 MP2000 Series <t0.02% 0°C ~ 55°C 356-1075-ND 875.00 02291335-000 
AccuStar® Electronic Clinometers Operating 
The AccuStar Electronic Clinometer is an extremely accurate angle measurement ee Linear | Temperature Digi-Key Price Each Measurement 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critical and | Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
environmental conditions are serious design concerns. Single Axis Ratiometric Vertical Flange +45° -30°C ~ 65°C 356-1032-ND 140.66 129.53 118.40 02110002-000 
Features: © CE certified * Just 2” in diameter * R d plastic housing Ext i 
accurate «Weighs ony 202 | | Single Axis Ratiometric Horizontal Flange | 245° | -30°C~65% | 356-1033-ND 140.66 129.53 118.40 _| 02110102-000 
Ares Series Pressure Transducers Output Standard Pressure Accuracy Digi-Key Price Each Measurement 
hy ee Description Voltage Range % FSO Part No. 1 10 25 Part No. 
The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is Ares Series 
ble to measure pressures as low as 0 ~ 5, 0 ~ 10, 0 ~ 15 inches < 
a water, and 0 ~ (psig : ‘ PCB Mount 0.5-4.5V 5" H20 0.25 356-1036-ND® 32.91 26.54 22.47 GA100-005WD 
, i PCB Mount 0.5-4.5V 10° H20 0.50 356-1037-ND 32.91 26.54 22.47 GA100-010WD 
Features: A PCB Mount 0.5-4.5V 15" H20 0.50 356-1038-ND 32.91 26.54 22.47 GA100-015WD 
+ Very low pressure ranges «Small size *PCB mountable | PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND® 32.91 26.54 22.47 | GA100-001PD 
* Solder reflow capability * Barbed pressure ports PCB Mount 0.25-4.5V 5" H20 0.25 356-1040-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-005WD 
PCB Mount 0.25-4.5V 10° H20 0.50 356-1041-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-010WD 
A PCB Mount 0.25-4.5V 15" H20 0.50 356-1042-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-015WD 
LM Series Pressure Sensors PCB Mount 0.25-4.5V 1PSI 1.2 356-1043-ND 32.91 26.54 22.47 | GA200-001PD 
fa ‘ fx seeing LM Series — RoHS Compliant 
The LM S ites stain| teel and plasti lat! 
sultable for water other fluidandgas, | U2 NPT, Plastic Fiting 05-45V TPSI 0.25 356-1072-ND 116.13 9427 7678 | LM31-00000F-001PG 
F 7 ° ' 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 5PSI 0.25 356-1073-ND 116.13 94.27 76.78 LM31-00000F-005PG 
eatures: . ' : 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 30PSI 0.25 356-1074-ND 116.13 94.27 76.78 | LM31-00000F-030PG 
* Low pressure ranges * High level output * Small size Plastic 
fitting RoHS Compliant 
High Stability Stainless Steel Pressure Transducer 
The UltraStable 300/600 from Measurement Specialties, incorporates an ultra-rugged IP 67 rated Operatin 
housing. All wetted parts are constructed of 316 (300 Series)/316L (600 Series) stainless steel, L u Feil « 
roviding media isolation and no internal “O” rings. Bressure a (voliagey OlaiEKey Erica Each Measirement 
p 9 gs. Series Range Supply | Part No. 1 10 100 Part No. 
U300 U600 4-20mA Output — 
Pressure Range (PSIG) 0-15 ~ 500 0-15 ~ 500 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
Accuracy (combined linearity, hysteresis & repeatability) +0.10% of FS +0.10% of FS 15PSIG 356-1051-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-015PG 
Pressure Overldad 3X 3X 30PSIG | 10-30 | 356-1052-ND 143.57 123.08 106.65 | US381-000005-030PG 
100PSIG VDC 356-1053-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-100PG 
Burst Pressure 4x or 20,000 PSI 
Dene neue U381 500PSIG 356-1054-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-500PG 
.5-4.5) .5-4.5) 
Outputs VDC or mA 4-20mA 4-20mA 15PSIA 40-30 356-1055-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-015PA 
Zero Offset (amplified output) 0.50% of FS 0.50% of FS 30PSIA voc 356-1056-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-030PA 
100PSIA 356-1057-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-100PA 
Span Tolerance +0.50% of FS +0.50% of FS 
Long-Term Stability, Typical 0.10% of FSV 0.10% of FSV Skeet ses 
ong-Term Stability, Typical +0.10% o ear £0.10% o ear 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
Fr °F -40 ~ 221 -58 ~ 257 
Operating Temperature C ) ( ) ( ) 15PSIG 356-1058-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-015PG 
(¢) (-40 ~ 108) (-50 ~ 125) 4,75-5.25 
= Fain OER IES 30PSIG voc 356-1059-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-030PG 
piled abd = us3t | s00PSIG 356-1061-ND 160.00 132.00 120.00 _| ‘US631-C00005-500PG 
thermo/Span'shift a0.f5 OES = 15PSIA |4.75-5.25| 356-1062-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-015PA 
F 30PSIA voc 356-1063-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-030PA 
Operating 
Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each Measurement 4-20mA Output 
Series Range Supply | PartNo. 1 10 100 Part No. 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
0.5-4.5V Output — S a = Zi 
sin Ta ot Gaba soos | 1090 | ase-ossd —ats00 7300 15375. | usse-comns-onre 
15PSIG 356-1044-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-015PG ‘i i . 
30PSIG |4.75-5.25| 356-1045-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-030PG TOOPSIG | VDC |RS56s1067-NDS) = 205.00 178.00 153.75 | US6B1-C00005-100PG 
100PSIG voc 356-1046-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-100PG U681 500PSIG 356-1068-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-500PG 
U331 = ae ae ae ie ne TE SAE RISE 15PSIA | 49.39 | 356-1069-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-015PA 
30PSIA 4.75-5.25 356-1049-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-030PA 30PSIA voc 356-1070-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-030PA 
100PSIA voc 356-1050-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-100PA 100PSIA 356-1071-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-100PA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Measurement Specialties Sensors’ proprietary Microfused™ technology, derived from demanding aerospace applications, 
employs micromachined silicon piezoresistive strain gages fused with high temperature glass to a high performance stainless steel 
substrate. Features: * Low Cost * Small Size * High Reliability * Fast Response Time * Robust: High Overrange Capability 


measurement Load Cells 


SPECIALTIES 


e° 
e Dimensions in mm 


2-M3 Mounting Screws 


; - ISO 68-1973 
3 Core Wire (Amplifier) . 4 Core Wire 
28 AWG 85°C 300V \_ Pte ae (Bridge Only) 


——— 


ks 609.6 tg 26.0+1 


Compression/Tension Excitation Output Span Storage/Operating Digi-Key Price Each Measurement 
Fig. Range (Lbf) (VDC) Voltage @ +5% Tolerance Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 

10 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6948-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0010-L 

1 25 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6949-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0025-L 
50 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6950-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0050-L 

250 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6952-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-0250-L 

2 500 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6953-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-0500-L 
1000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6954-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-1000-L 

2000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6955-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-2000-L 


Dimensions in mm 


Senstronics Sensors with Temperature Output 


M12 x 1P. 
Connector 
Senstronics Storm Series is a unique product providing a lifetime of accuracy for combined pressure/temperature applications used in harsh media 97° Polarizing 
requiring stainless steel wetted parts. The 17-4PH stainless steel sensor design allows for a wide range of temperature and provides a rugged design “et Key Pin 1 
that can withstand high levels of shock and vibration. Specifications: * 1/4 NPTF Note: Mating harness included with each sensor. 35 Pin 2 
| 5.7 t 
Operating Pressure Operating Temp. Output Supply Voltage | Digi-Key Senstronics +t Pin3 
Range (PSIG) Range Voltage Range (V) Part No. Price Each Part No. ie 
250 -40°C ~ 125°C 5~45 8~ 30 ST00638-ND 52.80 ST00638 
500 -40°C ~ 125°C 5~45 8~ 30 $T00223-ND 52.80 ST00223 
LEP runner eesurement © Sensors 
SPECIALTIES : 
2S e 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell technology using a patented solid 
polymer structure. They are fully interchangeable with no calibration required in standard conditions. Suitable 
for linear voltage or frequency output circuitry. An NTC thermistor is used for temperature measurement. 

The RH modules are based on the HS1101LF capacitive humidity sensor and are voltage output devices. 
The RH/Temperature modules include a NTC thermistor for temperature measurement and are voltage or 
frequency output. 


Features: ¢ High reliability and long term stability * Instantaneous desaturation after long periods in 
saturation conditions ¢ Fast response times * Patented solid polymer structure 


Supply Nom. Cap. Response Nominal RH Measuring) Operating Digi-Key Price Each 
Fig.| Description Voltage (Typ.) | @ 55% RH Time Out Range Temperature | Part No. 1 10 100 
Sensors — RoHS Compliant 
1 RH Sensor Side Opening ; 5V 180pF = = 1~99% RH -60°C ~ 140°C HS1101LF-ND 13.11 11.63 9.84 
2 | Temp./RH Sensor SMD Side Opening 10 Sec. -60°C ~ 140°C HTS2030SMD-ND 20.25 17.96 15.19 
Modules 
3 | Temp./RH Module Voltage Output = 2.48V @ 55% RH 1 ~99% RH | -30°C ~ 70°C HTM2500-ND 72.55 64.78 51.82 
4 | Temp./RH Module Freq. Output JST Conn. 5V _ 10 Sec. 8750 Hz @ 55% RH | 0 ~ 99% RH | -30°C ~ 80°C HTF3226LF-ND® 19.63 18.45 14.76 
5 | Temp./RH Module Frequency Output Mini 10 Sec. 6600 Hz @ 55% RH | 0 ~ 100% RH | -40°C ~ 85°C HTF3000LFPVH-ND® 22.98 21.60 17.28 
6 | Temp./RH Module Voltage Output Analog 10 Sec. 2.48V @ 55% RH 0 ~ 100% RH | -40°C ~ 100°C HTM1735LF-ND@ 30.62 28.78 23.02 
Demo Kit includes: 1 x HM1500, 1 x HM1510*, and 5X HS1101 ......... 0. cccccasecasesasescasescasessaseneaaeseanescaaesanessanessatessanessateeseteesanes HDEMOKIT-ND 135.50 = = 
@ RoHS Compliant *HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 
Honeywell 7 _ 
Capacitive Humidity Sensors 


Sensing and Control 


HCH-1000 Series humidity sensor is a capacitive polymer sensor designed for relative humidity measurement. Features: 
* Polymer sensing offers enhanced resistance against contamination » Enhanced sensitivity and accuracy, fast response 
Operating Temperature Range: -40°C ~ 120°C Operating Humidity Range: 0% ~ 100% HIH-4000 Series humidity 
sensors are designed specifically for high volume OEM users. Features: * Molded thermoset plastic housing » Near 


linear voltage output vs % RH Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Operating Humidity Range: 0% ~ 100% 
HIH-4600-AC Series relative humidity sensors combine both relative humidity and temperature sensing in a TO-5 housing 
with a hydrophobic sintered stainless steel filter. Features: * Near linear voltage output vs %RH * Chemically resistant 
Built-in static protection * TO-5 housing 


HIH-4000 Series Supply Accuracy | Response Tape & Reel+| 
Voltage (Vdc)| %RH Time Digi-Key Price Each Pricing Honeywell 
Min. / Max. |Min. / Max. | Sec. (Typ.)| Part No. 10 100 1,000 Part No. 
HIH-4000 Series 
4/58 35/435 15 480-2905-ND 17.50 1417 11.88 — __| HIH-4000-001 
480-2906-ND 20.03 15.75 13.60 —__| HIH-4000-003 
NEW! HIH-4030 Series NEW! 
4/5.8 -3.5/43.5 5 480-3166-1-NDt 56.25 43.25 36.25) 6500.00 | HIH-4030-001S 
480-3167-1-NDt 58.50 44.98 37.70) 6760.00 | HIH-4030-003S 
NEW! HIH-4031 Series NEW! 
Nom. Gap. | Sensitivity | Response ass ata 5 _[480-3168-1-NDF 60.75 46.71 39.15] 7020.00 | HIH-4031-0018 
(Typ.) pF/% RH Time Digi-Key Price Each Honeywell ‘ om -3169-1- -4031- 
@55% RH |Min./Max.|Sec. (Typ.)| Part No. 1 100 Part No. 480-3169-1-NDt 63.00 48.44 40.60) 7280.00 | HIH-4031-003S 
HCH-1000 Series NEW! HIH-4602 Series NEW! 
480-2903-ND 4.82 3.36 2.76 HCH-1000-001 4/5.8 -3.5/43.5 50 480-3178-ND 46.99 39.16 35.25 — | HIH-4602-C 
230RE Dew)e 5 480-2904-ND 4.84 3.44 2.82 HCH-1000-002 
: = a t+ Cut Tape 4 For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


2504 (1091) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


€3 GE Sensing NEW! ChipCap Humidity and Temperature Sensors 


Features: ¢ Simultaneous relative humidity and temperature outputs * Precision accuracy +2% RH, +0.6°C * Factory selectable analog or digital outputs * Supply voltage: 3.0V ~ 5.5V 
* 14-SOP package 


Output Measuring Range Digi-Key Price Each GE Sensing 
Type (%) RH Part No. 1 10 100 Part No. 
0 ~ 1 VDC Linear CHIPCAP-L-ND 22.74 19.90 15.43 CHIPCAP-L 
0.5 ~ 4.5 VDC Ratiometric 0 ~ 100 CHIPCAP-R-ND 22.74 19.90 15.43 CHIPCAP-R 
Digital CHIPCAP-D-ND 19.94 17.45 13.53 CHIPCAP-D. 


“TDI CHS Series Humidity Sensors 


TDK’s CHS Series humidity sensors are compact and extremely simple to apply. Because they contain calibration. With simple connection to a power supply, they will output DC at 100% relative humidity. This 
the necessary circuitry, there is no need to provide additional control circuitry or perform time-consuming makes it possible to read RH directly with a voltmeter. 


Fig. 1 11.5 Max. . . 10 Max. Dim. in mm 
” Ea . 1. Analog output a SiMe 
voltage 
2. GND 
3. +Power supply 
voltage 
1. Analog output 1. Analog output 
voltage t voltage 
2.GND 5 5 2. GND 
3. +Power supply Q 3. +Power supply 
voltage voltage 
Supply Voltage Measuring Range Nominal Digi-Key Price Each TDK 
Fig. (VDC) (%) RH Accuracy RH Part No. 1 10 100 Part No. 
5 5~95 45% 445-2577-ND 51.01 45.92 40.82 CHS-UGS 
5~95 +3% 445-2578-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPS 
5 ~95 43% 445-2579-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPR 
5 ~ 90 +5% 445-2575-ND 34.01 30.61 27.21 CHS-GSS 
20 ~ 85 45% 445-2576-ND 23.81 21.43 19.05 CHS-MSS 


VISHAY. BCcomponents Capacitive Humidity Sensor 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere, and accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Sensitivity Max. Storage Ambient 
Humidity | Capaci- Between AC/DC | Humidity Temperature 
Range tance* | 12-75% RH | Frequency | Voltage | Range Range (°C) Digi-Key Price Each Vishay 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) Operating Storage Part No. 1 10 100 | Part No. 
10 ~ 90% | 122 +15% | 0.4 +0.05 1 ~ 1000 15 0 ~ 100% 0~85 -25 ~ 85 BC2325-ND 15.17 13.64 10.75 | 2381 691 90001 


* Capacitance at 25°C; 43% RH; 100kHz 


WOR ECs Ultra Sensitive Pressure Switches 


PSF109S Series: 


Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. Field-adjustable vacuum set point. Switch-type is SPDT 
normally open, normally closed. For use with AMP 2-520182-2 or equivalent. 


Operating Price Each World Magnetics 
In. H20 Tolerance Current/Voltage 1 10 100 Part No. 
3~8 +20% 3A 125/250VAC 384-1020-ND 22.36 21.25 15.88 PSF109S-NPT-3-8 


OMRON. Capacitive Proximity Sensors 


Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensor's head. This plate develops a capacitive field between the sensor and ground. When an object comes within 
sensing distance of the sensor, the capacitive field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both metallic and non-metallic objects such as glass, wood, water, oils and 
plastics. Also works well for detecting liquids and solids in containers. 


Sensing Output Digi-Key Price | Omron 
Distance | Description Type Part No. Each | Part No. 
Milk carton 3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 139.40 | E2K-C25ME1 
3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC NPN Z1072-ND 139.40 | E2K-C25ME2 
E2K-C , 
Adjustable sensor Reject 3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1073-ND 179.99 | E2K-C25MY1 
3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 139.40 | E2K-C25MY2 
Mounting Bracket for E2K-C Sensors..............600ceceeee eens ee ee eens Z1659-ND 5.75 | Y92E-A34 
Ejector 0~4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | PNP Z2356-ND 111.73 | E2K-X4MF1 
0~8mm | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 30VDC PNP Z2426-ND 106.47 | E2K-X8MF1 
0 ~ 15mm | M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | PNP Z2427-ND 112.84 | E2K-X15MF1 
0~4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2423-ND 111.73 | E2K-X4ME1 
0~8mm | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2424-ND 106.47 | E2K-X8ME1 
Threaded 0 ~ 15mm | M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2425-ND 112.84 | E2K-X15ME1 
Body Style 0~8mm | M18, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC] SCR z2421-ND 134.96 | E2K-X8MY1 
0 ~ 15mm | M30, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC] SCR Z2422-ND 146.03 | E2K-X15MY1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2505 


OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 
| Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 
pf q Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the transmitter back to the receiver. Once an object 
is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 
Through Beam Reflective/Diffuse Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from the side. Once an 
object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 
XN2 connectors are easy connect (e-CON) connectors with spring loaded terminals for industrial applications and fast wire termination. 
XS5 connectors feature an 1/8 turn smart click connection that is fully IP67 sealed. Offered in both single and double ended styles. 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Distance Type Part No. ‘J 25 50 Part No. 
5 ' M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) NPN Z1087-ND 75.56 69.97 65.31 | E3F2-DS10C4-N 
Reflective/Diffuse Through Beam , | M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24 ~ 240VAC, Plastic Housing 3.94” (10cm) NPN 21088-ND 87.34 80.87 —«75.48 | E3F2-DS10Z1-N 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 24 ~ 240VAC, Plastic Housing 6.56’ (2m) Light - On Z1090-ND. 89.80 83.15 77.61 | E3F2-R2Z1 
Stabilty M18, Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light - On Z1091-ND 131.41 121.68 113.57 | E3F2-3Z1 
indicator 
Te Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDG, Metal Body Horizontal 27.6" (70cm) | NPN/PNP | Z1096-ND 190.62 176.51 164.74 | E3S-CD11 
‘one Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Horizontal 6.56’ (2m) NPN/PNP | Z1097-ND 205.29 190.09 177.42 | E3S-CD12 
Soir Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Vertical 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1098-ND 190.62 176.51 164.74 | E3S-CD61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Vertical 6.56’ (2m) NPN/PNP Z1099-ND 205.29 190.09 177.42 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Horizontal 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 190.62 176.51 164.74 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Vertical 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1101-ND 190.62 176.51 164.74 | E3S-CR61 
Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Horizontal 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 232.37 215.16 200.81 | E3S-CT11 
Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 232.37 215.16 200.81 | E3S-CT61 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through-Beam 49.21’ (15m) NPN Z1106-ND 111.45 = 103.20 96.32 | E3Z-T61 
y 3 Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) NPN Z1107-ND 88.75 82.18 76.70 | E3Z-R61 
pitas Binet _ Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.94” (10cm) NPN Z1108-ND. 77.01 73.93 70.85 | E3Z-D610MS 
Retroflective Bann Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28’ (1m) NPN Z1109-ND 86.46 80.06 74.73 | E3Z-D62 
XN2 Photo Sensor Connectors (e-CON) — RoHS Compliant 
Stability indicator (green} Operation indicator (orange) 
+ Sensitivty adjuster 4A | Discrete 4 Position Cable Plug - Free Hanging - Spring Clamp Type..................0c0eceeeeeeeeceeeeeeeeeee Z2787-ND 4.31 3.89 3.45 | XN2A-1430 
oO; i 4 
en eeee 4B | Discrete 4 Position Cable Socket - Free Hanging - Spring Clamp Type ..........ssssceceseseseseseeveeseeeees 72788-ND 5.00 450 4.00 | XN2B-1430 
PCB 4 Position Socket, Single Socket Type for PCB Mount . Z2789-ND 4.08 3.68 3.27 | XN2D-1431 
PCB 4 Position Socket, Quad Socket Type for PCB Mount .. Z2790-ND 5.41 4.88 4.34 | XN2D-4431 


XS5 Waterproof Connectors and Cables — RoHS Compliant 


Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Female, 2m .. Z2791-ND 30.85 27.77 24.69 | XS5F-D421-D80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Female, 5m .. .. | 22792-ND 37.42 33.68 29.94 | XS5F-D421-G80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Female, 10M ................0eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeenees Z2793-ND. 88.62 79.76 70.90 | XS5F-D421-J80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 2M.................0eceeceeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 22794-ND 30.85 27.77 24.69 | XS5H-D421-D80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 5m. . 22795-ND 37.42 33.68 29.94 | XS5H-D421-G80-A 
5 | Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 10m. Z2796-ND 88.62 79.76 70.90 | XS5H-D421-J80-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 1m... 22797-ND 45.15 40.64 36.13 | XS5W-D421-C81-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 2m... .. | Z2798-ND 53.99 48.60 43.20 | XS5W-D421-D81-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 3m .................0ecceeeeeeeeeeceeeeeenenee Z2799-ND 53.60 48.25 42.89 | XSS5W-D421-E81-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 5m... Z2800-ND 56.87 51.19 45.50 | XS5W-D421-G81-A 


Male - Female Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 10m.. Z2801-ND 102.80 92.52 82.24 | XSSW-D421-J81-A 


Optical Fiber Optic Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of high performance Fiber Optic Amplifiers 
contain true 16 Bit processor which allows a very fine tuning sensitivity 
feature. Three separate teach modes for hassle free setup for different 


Operation Indicator (orange) applications. Ideal for detecting very small objects or fine wires. 

a whe! oulputis ON The E8X series feature high performance, fast switching response times. 

Incldent'Level Indicators 34+ Threshold Indicators Set-mode blinking output aids in alignment. Sensing distances vary with 

greeny S levels) | (red, 13 levels) the type of fiber used 

Lit depending on the incident Indicates threshold level. : 

light amount. 

UP/DOWN Selector care ontottine Output Digi-Key Price Each Omron 
Select UP for increasing the threshold adjustment. Description Type Features Part No. fl 25 50 Part No. 
threshold value. - oda Selector High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC NPN None Z1110-ND 210.93 195.31 182.29 | E3X-NH11 
pi praened al a Switchable among High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None ZAM11-ND 210.93 195.31 182.29 | E3X-NH41 
a tes ou 7 a | TEACH, ADJ, and High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 12-24VDC NPN | with Delay Of | Z1112-ND 210.93 195.31 182.29 | E3X-NH21 
patie between light ON RUN modes. High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 12-24VDC PNP | with Delay Off | Z1113-ND 210.93 195.31 182.29 | E3X-NH51 
and dark-ON modes. High Performance General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 10-30VDC NPN with Delay Off | Z1116-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A21 


Fiber Cables for E3X Amplifiers 
HS 


Pre-made fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. Use Through-beam for long distance detection where the transmit and RoHS 
receive cable are separated. Use Concentric Beam for depth detection or changing target distances where eliminating background objects is required. Periscope sensing heads 2) 
(Side Beam) save space in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C ~ 70°C. 


Distance Terminal Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Maximum Type Part No. 1 25 50 Part No. 

1 Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm diameter .6" (1.5¢m) 2m Cable | Z1118-ND 125.11 115.84 108.12 | E32-D24 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm diameter .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 85.17 78.86 73.61 E32-D32 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable | Z1120-ND 58.64 54.30 50.68 | E32-DC200 

2 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD 71" (1.8cm) 2mCable | Z1121-ND 73.26 67.84 63.31 E32-DC200E 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 65.06 60.25 56.23 | E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temperature, M6 THD 1.8" (4.5cm) 2m Cable | Z1187-ND 259.15 239.96 223.97 | E32-D61 

3 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) 2m Cable | Z1123-ND 60.34 55.87 52.15 | E32-TC200A 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) 2m Cable | Z1188-ND 56.97 52.75 49.24 | E32-TC200 

4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm diameter 4.72" (12cm) 2m Cable | Z1124-ND 97.74 90.50 84.47 | E32-T14L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2506 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON. 


Evaluation 
Touch Sensors Digi@Reel° Board 
B6TS 
Features: 


The B6TS has successfully integrated the various functions required for a capacitance touch sensor 
including sensitivity setting, noise processing and compensation into just one IC combined with a 
few peripheral components. In addition, we supply a tool called the Workbench to make full use 
of the IC by providing total support for all work required in designing - electrode design, sensitivity 
adjustment, threshold setting, mode selection and signal monitoring. 


B6ETW 

Features: 

The B6TW is a tool for using the B6TS series touch sensor IC, and includes PC software and an 
interface board. Use of Workbench allows easy execution of the operations required in design - LPP 
electrode design, sensitivity adjustment, threshold setting, mode selection and signal monitoring ~ Development 
and makes it easy for users to incorporate highly reliable touch sensors into devices. Workbench can be “: Board 

used not only for product design, but also for prior verification of functions. av 


Functions: 
* Runs on Windows PCs (Windows XP and 2000 recommended) * Connects with a PC via serial communication * Comes with an evaluation board for four or eight channels for immediate evaluation 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Omron 
Fig. Description Part No. ‘il 25 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 4 Channel, Touch Sensor IC, 20 pin SOP............ 0.00. eee eee eee Z2564CT-ND 4.53 4.08 3.62 Z2564TR-ND 2,500 2262.50/M B6TS-O4LT 
2 Development Kit, 4 Channel, Includes Software and Cable....................:0eeeeee Z2566-ND 935.00/1 _ _— _ B6TW-SO4LT 


»~QUANTUM Sensors Digi@ Reel” 


RESEARCH GROUP 


QProx™/QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: These are self-contained digital capacitance ICs capable _ continuously calibrate leads to new product concepts. They are designed specifically for control panels in home appliances, 
of detecting proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can sense through sealed surfaces made PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or anywhere a mechanical switch or button may be found. 
of glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled with an ability to Versions also available for fluid sensing. 


Supply Supply Operating 
Voltage (V) Current Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Quantum 
Description Minimum | Maximum | (Typical) (°C) Package | Part No. 1 50 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
QT100 QTouch 6-Pin Sensor IC 2.5 5.5 6.5 ~ 45pA -40 ~ 85 6-WSON | 427-1135-1-ND NEW! 1.02 93 .87 | 427-1135-2-ND NEW! |3,000) 705.00/M| QT100A-ISG 
QT110 QProx 8-Pin Sensor IC 2.5 5.5 9.5 ~ 26pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1092-1-ND+ 4.53 2.63 2.45 | 427-1092-2-NDt 3,300} 2004.00/M) QT110-ISG 
QT110 QTouch 8-Pin Sensor IC 2.5 5.5 9.5 ~ 26pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1137-1-ND NEW! 2.90 2.63 2.45 | 427-1137-2-ND NEW! |3,300) 1996.00/M| QT110A-ISG 
QT113 QProx 8-Pin Sensor IC 2.5 5.5 600pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1096-1-NDt 4.53 2.63 245 | — _ —| QT113-ISG 
QT113 QProx 8-Pin Sensor IC 2.5 5.5 600pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1138-1-ND NEW! 2.90 2.63 2.45 | 427-1138-2-ND NEW! |3,300) 1996.00/M| QT113A-ISG 
QT115 QProx 8-Pin Sensor IC 2.5 §.25 20pA -40 ~ 85 8-SOIC = | 427-1122-1-ND 5.31 3.08 2.87 | 427-1122-2-ND 3,300} 2352.00/M| QT115-ISG 
QT117 QProx 8-Pin Sensor IC 2.5 5.5 600pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1097-1-ND 8.36 4.85 452 | = _ —|QT117L-ISG 
QT118 QProx 8-Pin Sensor IC 25 5.0 8 ~ 30)A -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1139-1-ND NEW! 2.90 2.63 2.45 | 427-1139-2-ND NEW! |3,300) 1996.00/M| QT118HA-ISG 
QT140 QProx 4-Key Sensor IC 3.0 5.0 5.0mA -40 ~ 105 28-SSOP_ | 427-1111-1-ND 8.24 7.48 6.62 | 427-1111-2-ND 2,100} 5679.10/M| QT140-ASG 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 5.0mA -40 ~ 85 28-SSOP_| 427-1101-1-ND 7.33 6.65 5.89 | — _- —| 0QT160-ISG 
QT161 QTouch 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 2.5mA -40 ~ 105 28-SSOP_ | 427-1112-1-ND 10.53 9.50 8.54 | — _ —| QT161-ASG 
QT2160A QSlide™ 16-Key QMatrix™ Sensor IC 0.5 6.0 476~1127yA| -40 ~ 85 28-MLF | 427-1140-1-ND NEW! 2.59 2.35 2.19 | 427-1140-2-ND NEW! |6,000) 1782.20/M| AT42QT2160-MMU 
QT220 QTouch 2-Key Sensor IC 3.9 5.5 1.5mA -40 ~ 85 20-SSOP_ | 427-1114-1-ND 3.09 2.80 2.48 | 427-1114-2-ND 2,000} 2160.00/M} QT220-ISS-G 
QT240 QTouch 4-Key Sensor IC 3.9 5.0 1.5mA -40 ~ 85 20-SSOP_ | 427-1102-1-ND 3.46 3.15 2.81 | 427-1102-2-ND 2,000} 2400.00/M} QT240-ISS-G 
QT320 QTouch 2-Key Sensor IC 1.8 5.0 600pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1121-1-ND 5.58 3.26 3.04 | 427-1121-2-ND 2,000} 2485.00/M| QT320-ISG 
QT401 QSlideTouch Slider IC 25 5.5 110 ~ 180A -40 ~ 85 14-SOIC | 427-1103-1-ND 5.92 5.39 481) — _ —| QT401-ISG 
QT401 QSlide Touch Slider IC 2.5 5.5 110 ~ 180pA -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1104-1-ND 5.94 5.39 4.78 | 427-1104-2-ND 2,500} +4096.00/M) QT401-ISSG 
QT411 QSlide Touch Slider IC 2.5 5.5 110 ~ 180A -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1116-1-NDt 3.74 3.40 3.01 | — = —| QT411-ISSG 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 2.5 5.5 110 ~ 180A -40 ~ 85 14-SOIC | 427-1105-1-ND 7.85 7.16 6.37 | — — —| QT510-ISG 
QT510 QWheel Touch Slider IC 2.5 5.5 110 ~ 180pA -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1106-1-ND 7.89 7.16 6.34 | 427-1106-2-ND 2,500} 5440.00/M| QT510-ISSG 
QT511 QWheel Touch Slider IC 25 5.5 110 ~ 180pA -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1117-1-NDt 6.20 5.62 4.98 | 427-1117-2-NDt 2,500} 4275.00/M) QT511-ISSG 
QT1080 QTouch 8-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.3 ~4.5mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1090-1-ND 3.59 3.26 2.89 | 427-1090-2-ND 2,500} 2474.00/M) QT1080-ISG 
QT1081 QTouch 8-Key Sensor IC 28 5.0 1.6mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1127-1-ND 4.00 2.39 2.25 | 427-1127-2-ND 2,500} 1774.00/M) QT1081-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 3.3 5.0 1.4 ~2.9mA -40 ~ 85 48-SSOP | 427-1093-1-ND 10.35 6.01 5.60 | 427-1093-2-ND 1,000 4577.00 | QT1100A-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.5 ~4.5mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1094-1-ND 6.46 3.75 3.49 | 427-1094-2-ND 2,500} 2853.00/M| QT1101-ISG 
QT1103 QTouch 10-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.4mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1129-1-ND 2.82 2.56 2.27 | 427-1129-2-ND 2,500} 1877.00/M) QT1103-ISG 
QT1106 QTouch 7-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.3mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1115-1-ND 6.03 3.52 3.28 | = = —| 0QT1106-ISG 
QT60160 QMatrix16-Key Touch IC 1.8 §.25 1.02mA -40 ~ 85 32-MLF | 427-1125-1-ND 4.54 2.76 2.60 | 427-1125-2-ND 3,000} 2075.00/M) QT60160-ISG 
QT60168 QProx 16-Key QMatrix IC 3.0 §.25 10mA -40 ~ 105 32-TQFP | 427-1107-ND 7.01 6.31 5.68 | — _- —| QT60168-ASG 
QT60240 QMatrix 24-Key Touch IC 1.8 6.25 1.02mA -40 ~ 85 32-MLF | 427-1126-1-ND 4.90 2.94 2.85 | 427-1126-2-ND 3,000} 2272.00/M| QT60240-ISG 
QT60248 QProx 24-Key QMatrix IC 3.0 §.25 10mA -40 ~ 105 32-TQFP | 427-1108-ND 8.80 7.94 7.5 | = _ —| QT60248-ASG 
QT60326 QProx 32-Key QMatrix IC 4.75 §.25 15mA -40 ~ 105 44-TQFP | 427-1109-ND 11.00 9.92 9.36 | — _ —| QT60326-ASG 
QT60486 QProx 48-Key QMatrix IC 4.75 6.25 15mA -40 ~ 105 44-TQFP | 427-1110-ND 13.19 11.90 11.22| — = —| QT60486-ASG 
t Not recommended for new design 
Digi-Key Price Quantum 
Evaluation Boards Description Part No. Each Part No. 
E1081 Evaluation Board for QT1081-ISG 8-Key Sensor IC. 427-1130-ND 90.61 | E1081 KIT 
Digi-Key Price Quantum £1103 Evaluation Board for QT1103-ISG. 427-1134-ND 55.92 | E1103 
Description Part No. Each Part No. E1106 Evaluation Board for QT1106 IC .. 427-1124-ND 202.80 | £1106 KIT 
E3A Evaluation Board for QT300.. 427-1069-ND 89.00 | E3A £6248 Evaluation Board for QT60248 24-Key QMatrix™ IC 427-1087-ND 264.29 | £6248 
E100S Evaluation Board for QT10 427-1128-ND 16.73 | E100S E6486 Evaluation Board for QT60486 48-Key QMatrix IC 427-1088-ND 271.43 | E6486 
£102 Evaluation Kit for QT102-ISG QTouch™ 3-Key Sensor IC... | 427-1133-ND 34.09 | E102 KIT £6240 Evaluation Board for QT60160/QT60240 IC .. | 427-1123-ND 135.71 | E6240 KIT 
E240B Evaluation Board for QT240.................:ceee eee 427-1113-ND 27.80 | E240B EVK2160A Evaluation Board for QT2160................000::: 427-1141-ND NEW! 109.99 | EVK2160A 


Honeywell = Ultrasonic Sensors 


Sensing and Control The 943 Series industrial sensors add to our product range of sensors. They have improved scanning ranges, remote 
teach in of the switching or analog outputs, as well as new advanced features, such as window and hysteresis modes. 


Switching Digi-Key Price Each Honeywell 
Description Frequency Output Part No. 1 25 50 Part No. 
943 Series, Software Programmable, 200 ~ 1.2Hz | NPN, 2NO/NC | 480-3007-ND 260.44 215.68 20754 | 943-F4Y-2D-002-180E 
2000mm scan distance, M18 Plastic Housing 250ms 0~10V 480-3008-ND 260.44 215.68 20754 | 943-F4Y-2D-1C0-180E 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 2507 


Ky/ MEMS Accelerometers 


ST offers a portfolio of MEMS-based sensors able to sense acceleration in two or three axis. The mechanical 
part of linear accelerometer sensor is based on a silicon inter-digitated structure done by fixed and movable 
fingers. To sense the acceleration in each axis, these structures are packaged in orthogonally groups and the 
acceleration in each direction is sensed by measuring the change of capacitance between fixed and movable 


Digi@Reel° 


elements correlated to that axis. The changing of capacitance per axis is then translated into an analog or 
digital output signal in the interface chip. The whole process of design and production of sensors is managed by 
STMicroelectronics. This guarantees to the customer high volume production, long term security, high precision 
and reliability since all the devices are tested by Standards and Proprietary Test Systems. 


Acceleration Digi-Key Price Each Tape and Reel} STMicroelectronics 
Output Axis Range (g) Package Calibration (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Digital 2 +2/+8 14-LGA 2.16 ~ 3.6 497-6071-1-ND 8.30 7.35 5.93 5,000 3436.50/M | LIS202DLTR 
Analog 2 +2 16-LGA 3.0 497-6343-ND 6.44 5.88 4.65 _ — | LIS244AL 
Analog 2 +£2/46 16-LGA 3.3 497-6344-1-ND 10.71 9.49 765 3,000 4437.00/M | LIS244ALHTR 
Analog 3 +2 14-LGA 3.3 497-5910-1-ND 9.80 8.68 7.00 5,000 4060.00/M | LISS3O2ALBTR 
Digital 3 +£2/+8 14-LGA 3.3 497-5911-1-ND 14.08 12.76 10.12 5,000 6710.00/M | LIS302DLTR 
Analog 3 +2 14-LGA 3.3 497-6340-ND 9.10 8.06 6.50 = — | LIS302SG 
Analog 3 +3.5 16-LGA 3.0 497-6341-ND 9.36 7.68 6.48 _— — | LIS344AL 
Analog 3 42/46 16-LGA 3.3 497-6345-1-ND 12.78 11.32 9.13 3,000 5292.50/M | LISS44ALHTR 
Analog 3 +2 8-LGA 3.3 497-4917-ND 11.00 10.18 7.70 _ — | LIS3LO2AL 
Analog 3 42/46 44-QFN 2.4~3.6 497-6072-1-ND 17.60 15.95 12.65 _ — | LIS3LO2AQ3TR 
Digital 3 2/26 28-QFPN 25 497-6346-1-ND 20.80 18.85 14.95 2,300 9100.00/M | LIS8LVO2DQ-TR 
Analog 1 +2/46 28-LGA 2.5 497-8230-ND NEW! 11.98 11.09 8.39 = — | LISY300AL 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Tools and Evaluation Boards 


The Micro Electro Mechanical System is a new technology that exploits the mechanical properties of silicon 
to integrate mechanical structures sensitive to vibration, displacement, acceleration and rotation. This new 
technology opened the door to a new generation of compact, cost effective and sensitive sensors. While 
conventional microelectronics development focuses on incremental improvements of a well-established 
technology, MEMS challenge the way designers work, compelling them to think three dimensionally and to 


LIS302DL Evaluation Board 


MEMS 3-Axis +2g/+8g. Digital Output Low Power Linear Accelerometer Evaluation Board based on 
LIS302DL (EK302DL). 


497-6229-ND (STEVAL-MKIOO6V1)... 
497-6342-ND (STEVAL-MKI013V1)... 


$55.86 
$34.58 


LIS3LV02DQ Evaluation Board 


MEMS 3-Axis +2g/+6g. Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer Evaluation Board based on 
LIS3LV02DQ. 


497-6249-ND (STEVAL-MKIO04V1)............ccccceceeeesereneeeenseeneneneeeeeeeeeenesenseeeereeeeeeene $55.86 


LIS3LV02DL Evaluation Board 


MEMS 3-Axix +29/+6g. Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer. 
Evaluation Board based on LISSLVO2DL (EK3LV02DL). 


497-6226-ND (STEVAL-MKIOO5V1)..............:.cccccce sence eeeceses eens ee eeeeesesneneneesne nen ee eee ee $55.86 


LIS3LVO2DL Adapter Board 


LIS3LV02DL Adapter Board designed to be plugged into a standard DIL 20 socket. 
497-6227-ND (STEVAL-MKIO09V1).............0c0ccccecec cece cece teat eee e teeta teste teste eeeeeeeeeaeees $25.27 


NEW! LIS344ALH Adapter Board 


The STEVAL-MKI015V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LISS44ALH three- 
axis analog output linear accelerometer. 

The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the 
user's own application. 


497-B199-ND (STEVAL-MKIO15V1)..............ccccccceenesee sence tet ee nese ee eeeseeneneneesee nee ee eee ee $34.58 


NEW! LIS344AL Demonstration Kit 


The STEVAL-MKI016V1 is a demonstration kit designed to provide the user with a complete, ready-to-use 
platform for the evaluation of the LISS44AL. 

The LIS344AL is a low-power 3-axis linear capacitive accelerometer that includes a sensing element and 
an IC interface capable of taking information from the sensing element and providing an analog signal to an 
external application. 


497-B200-ND (STEVAL-MKIO16GV1)..............c.ccccceese neces ecesesnenes seen scene seeneneeseenes enna en $51.87 


NEW! LIS344AL Adapter Board 


The STEVAL-MKI017V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LIS344AL three-axis 
analog output linear accelerometer. The board offers an effective solution for fast prototyping and device 
evaluation directly within the user's own application 


497-8201-ND (STEVAL*MKIOVTMV I) incssctasedarsadiasudadssnaasetantedensetnnseecneedaduwdcaieshadioansaes: $34.58 


NEW! LIS244AL Adapter Board 


The STEVAL-MKI018V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LIS244AL two-axis 
analog output linear accelerometer. 

The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the 
user's own application. 


497-B8202-ND (STEVAL-MKIO18V1)..............:.ccccceese neces eeet et eeneeee scene eesneneee eens nes ee eee ee $34.58 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


acquire a unique blend of multi-disciplinary skills combining electrical, semiconductor and mechanical design. 
Features: 

* Strategic Cost * Low Power Consumption * Low size and weight * High volumes ¢ High reproducibility 
* High thermal stability by design * High integration with standard IC devices to build Multi Chip Modules 
(MCM) or smart sensors. 


NEW! LIS302SG Demonstration Kit 


The STEVAL-MKIO19V1 is a demonstration kit designed to provide the user with a complete, ready-to-use 
platform for the evaluation of the LIS302SG. 


The LIS302SG is a low-power 3-axis linear capacitive accelerometer that includes a sensing element and an 
IC interface capable of taking information from the sensing element and providing and analog signal to an 
external application. 


497-B203-ND (STEVAL-MKIO19V1)..............cccccesee ee see ee eeeeesesneneeeeeeeeseseeneeseseenenee ene $51.87 


NEW! LIS302SG Adapter Board 


The STEVAL-MKI020V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LIS302SG three-axis 
analog output linear accelerometer. 


The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the 
user’s own application. 


497-8204:ND (STIEVAL*MKIO20V1)...2 si .sicierassnessscosnsnaseansassneasnnseasaneedaasenaanedanbednased $34.58 


NEW! LIS331AL Evaluation Board 


The STEVEL-MKI021V1 MEMS 3-Axis 2g Analog Output Evaluation Board based on NANO Accelerometer 
LIS331AL. 


497-B205-ND (STEVAL-MKIO21V1)..............cccccec nsec nese ee ee neces nena ee ee eee e ses ee tenses een eden eee $49.21 


NEW! STMPE2403 Demonstration Board 


The STEVAL-TCS003V1 is a 24 bit port expander demonstration board with LCD, Keypad and PWM 
interfaces based on STMPE2403. 


497-8206-ND (STEVAL-TCS003V1) . . $122.36 


NEW! STCF03/ST7 Demonstration Board 


The STEVAL-TLLOO5V1, Power Flash Demonstration Board, is based on STCFO3. 
The STCFO3 is a high efficiency power supply solution to drive a single flash LED in a camera phone, PDAs 
and other hand-held devices. 


It is a buck-boost converter to guarantee a proper LED current control over all possible conditions of battery 
voltage and output voltage. 
All the functions of the devices are controlled through I2C interface with microcontroller. 


497-8207-ND (STIEVAL-TLEOO5V 1)... scoietcaasonassadeneenadioarsasenadsseaasesadeesaapetaahedsaivednadee $81.13 


NEW! STUSB03/ST72F63B Evaluation Board 


The STEVAL-PCCO003V1 is designed for a low speed USB evaluation board based on the STUSBO3 
transceiver and ST72F63B USB microcontroller. 


497-B208-ND (STEVAL-PCCO03V1).............cccccesec sence ea eeenesesneneeeeeeesesesneeseseenen enone $61.18 


NEW! STUSBO2E/ST72F63B Evaluation Board 


The STEVAL-PCC004V1 is designed for a low speed USB evaluation board based on the STUSBO2E 
transceiver and ST72F63B USB microcontroller. 


497-8209-ND: (STIEVAL*PCCO04M) is scsicccnasomasascenronadeancasenassnaasedaudseaasasadisdambednadae $61.18 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG 
DEVICES 


MEMS accelerometers and gyroscopes. The ADXL products are the foundation for Analog Devices 
accelerometer family. Available in low-g or high-g sensing ranges iMEMS (Integrated Micro Electro Mechanical 


consumption ai 


iMEMS® Accelerometers and Gyroscopes 


ind small size. 


Digi@Reel” 


As a MEMS pioneer, Analog Devices has held a leadership position as a large volume supplier of integrated System) accelerometers are used to measure position, motion, tilt, shock, and vibration in a broad array of 
applications. Analog Devices offer a broad accelerometer portfolio, including high performance, low power 


G Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Description Range | Axes | Sensitivity Bandwidth Voltage Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Single Axis Accelerometers — RoHS Compliant 
Low Power, High Precision +1.5g 1000mV/g 10Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL103CE-ND 16.01 14.42 12.79 = _ 
Low Power, ADXL78 +35g 55mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22279-A-R2CT-ND¥ 11.80 10.62 9.42 250 2256.75 
Low Power, ADXL78 +50g 38mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22280-R2CT-ND¥ 11.80 10.62 9.42 250 2256.75 
Low Power, ADXL78 +70g x 27mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22281-R2CT-ND¥ 11.80 10.62 9.42 250 2256.75 
Low Power, ADXL193 +120g 18mV/g 400Hz 5 1.5mA 8-CLCC AD22282-A-R2CT-ND¥ 12.98 11.69 10.37 250 2483.06 
Low Power, ADXL193 +2509 8mV/g 400Hz 5 1.5mA 8-CLCC AD22283-B-R2CT-ND¥ 12.98 11.69 10.37 250 2483.06 
Dual Axis Accelerometers — RoHS Compliant 
Low Power, Digital Output +29 12.5%/g 6kHz 27~5 0.5mA 8-LCC ADXL202AE-ND* 17.67 16.50 15.32 = = 
Low Power, Digital Output +29 12.5%/g 6kHz 27~5 0.56mA 8-LCC ADXL202JE-ND* 15.48 14.45 13.42 = = 
Low Power, High Precision +1.5g X,Y | 1000mV/g 10Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL203CE-ND 22.77 21.26 19.74 = = 
Low Power, Single IC Chip +£1.79 620mV/g 2.5kHz 3~6 0.5mA 8-LCC ADXL204CE-ND 22.77 21.26 19.74 = = 
Low Power, Digital Out +#1.2g 30%/g 60Hz 3~6 0.7mA 8-LCC ADXL213AE-ND 17.67 16.50 15.32 = = 
Low Power, Small, Thin +5g 174mV/g 2.5kHz 2.4 ~ 5.25 0.45mA | 16-Lead LFCSP | ADXL320JCP-ND 8.43 7.59 6.73 = = 
Low Power +18g X,Y 57mV/g 50Hz 24~6 0.49mA 16-LFCSP ADXL321JCP-ND 8.43 7.59 6.73 = = 
Low Power +29 420mV/g 60Hz 24~6 0.45mA 16-LFCSP ADXL322JCP-ND 8.43 7.59 6.73 = = 
Low Power, Small +39 300mV/g 1600Hz 1.8 ~ 5.25 320nA 16-LFCSP ADXL323KCPZ-RLCT-ND¥ 9.62 7.70 6.50 | 4,000 | 5964.40/M 
Low Power, ADXL278 +359 55mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22284-A-R2CT-ND¥ 15.95 14.89 13.82 250 3388.31 
Low Power, ADXL278 +50g X,Y 38mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22285-R2CT-ND¥ 15.95 14.89 13.82 250 3388.31 
Low Power, ADXL278 +70g 27mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22286-R2CT-ND¥ 15.95 14.89 13.82 250 3388.31 
Triple Axis Accelerometers — Low Power — RoHS Compliant 
Low Power, Small +39 X,Y,Z|  300mV/g 1.6(X,Y) 0.55(Z) 2~3.6 0.2mA 16-LFCSP ADXL330KCPZ-RLCT-ND¥ 11.71 10.55 9.35 | 4,000 | 8541.45/M 
Range Band- Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Description (*/s) Axes Sensitivity width Voltage Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Gyroscopes 
+300 6mV/*/s 2500Hz 3.5mA ADXRS610BBGZ-RLCT-ND¢@ NEW! 50.10 46.76 43.42 500 20875.00 
+250 Z 7mV/"/s 2500Hz 4.75 ~ 5.25 3.5mA 32-CBGA ADXRS612BBGZ-RLCT-ND¢@ NEW! 50.10 46.76 43.42 500 20875.00 
+150 12.5mV/"/s 3000Hz fi : 5.0mA ADXRS613BBGZ-RLCT-ND¢@ NEW! 42.51 39.68 36.85 500 17712.50 
Single Chip Yaw Rate Gyro +50 25mV/"/s 1000Hz 3.5mA ADXRS614BBGZ-RLCT-ND+@ NEW! 50.10 46.76 43.42 500 20875.00 
+150 12.5 + 10% ADXRS150ABG-ND 50.10 46.76 43.42 a i 
+300 Z 5.0 + 8% 40Hz 4.75 ~ 5.25 6.0mA 32-BGA ADXRS300ABG-ND 50.10 46.76 43.42 _ _ 
+75 15.0 + 15% ADXRS401ABG-ND 42.51 39.68 36.85 = = 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. = $ Cut Tape * Not recommended for new design @ RoHS Compliant 
iMEMS® Evaluation Boards 
ADXRS150EB-ND Evaluation Board for the ADXRS150, +150°/s Single Chip Rate Gyro ....$54.40 
ADXL203EB-ND Evaluation Board for ADXL203 EVAL-ADXRS610Z-ND® NEW! Evaluation Board for ADXRS610BBGZ.. .-. $63.25 
ADXL204EB-ND Evaluation Board for the ADXL204CE, Dual Axis Accelerometer . EVAL-ADXRS612Z-ND@ NEW! Evaluation Board for ADXRS612BBGZ.. $63.25 
ADXL213EB-ND Evaluation Board for ADXL213 EVAL-ADXRS613Z-ND@® NEW! Evaluation Board for ADXRS613BBGZ. . --. $63.25 
ADXL321EB-ND Evaluation Board for ADXL321 EVAL-ADXRS614Z-ND@ NEW! Evaluation Board for ADXRS614BBGZ.. -. $63.25 


EVAL-ADXL330Z-ND@ 
ADXRS401EB-ND 


Evaluation Board for ADXL330 
Evaluation Board for ADXRS401ABG 


@ RoHS Compliant 


ANALOG iS ™ | Ili Ss iSensor ADIS Accelerometers/Gyros enhance ADXL/ADXRS iMEMS accelerometers with additional 
performance and functionality, such as embedded signal processing and control. These inertial sensors 
DEVICES U ensor nte igent ensors address special requirements such as calibration/tuning, application specific interfaces, digital 1/O, wireless 
links, embedded intelligence and programmability, power management, and analog signal conditioning. 
Temper-| Voltage Supply Temperature 
Sensor Output ature | Supply Current Range Package | Digi-Key Price Each 
Description Core Type Sensitivity Sensor (V) (mA) (@C) (mm/type) | Part No. 1 25 100 
ADIS Accelerometers — RoHS Compliant 
+1.7g Accelerometer Accelerometer SPI 820 LSB/g Yes 3~ 5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12LGA_ | ADIS16003CCCZ-ND 33.02 30.82 28.62 
+5g Accelerometer Accelerometer SPI 256 LSB/g Yes 3~ 5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12LGA_ | ADIS16006CCCZ-ND 33.02 30.82 28.62 
Programmable, +5g Accelerometer Accelerometer/Ind. SPI | 2 LSB/mg(10LSB/") Yes 3 ~3.6 |11 (.5 in Standby) -40 ~ 125 16LGA | ADIS16201CCCZ-ND 43.95 41.02 38.09 
Programmable, Single Axis Inclinometer | 360° Inclinometer SPI 0.025°/LSB Yes 3~3.6 |11 (.5 in Standby) -40 ~ 125 16LGA_ | ADIS16203CCCZ-ND 43.95 41.02 38.09 
Programmable, High-g Sensor/Recorder| Accel./Impact Sensor] SPI +709; +379 Yes 3 ~3.6 |12(.5in Standby)| -40 ~ 105 16LGA | ADIS16204BCCZ-ND 37.88 35.35 32.83 
Digital Dual Axis Accel./Inclinometer Accel./Inclinometer SPI 0.025°/LSB Yes 3~3.6 14 -40 ~ 125 16LGA_ | ADIS16209CCCZ-ND 63.59 59.35 55.11 
Noise Voltage Supply Supply | Temperature 
Range Bandwidth Density Temperature | Reference Voltage Current Range Digi-Key Price Each 
(*/s) Sensitivity Output | (Maximum) | (°/s /VHz rms) Sensor (V) (V) (mA) (°C) Part No. 1 25 100 
ADIS Gyroscope 
+80 0.0122 °/s /LSB SPI 1000Hz 0.04 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 6.5 -40 ~ 105 ADIS16060BCCZ-ND@ 62.09 57.95 53.81 
+80 0.098 °/s /LSB SPI 40Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 er -40 ~ 85 ADIS16080ACCZ-ND® 62.09 5795 53.81 
+300 0.244 °/s /LSB SPI 40Hz 0.10 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 va -40 ~ 85 ADIS16100ACC-ND 62.09 5795 53.81 
+300 0.2 °“/s /mV Analog 320Hz 0.015 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 100 -40 ~ 85 ADIS16120AML-ND 1023.51 955.28 887.05 
+250 0.000042 °/s /LSB SPI 320Hz 0.0125 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 73 -40 ~ 85 ADIS16130AMLZ-ND@ 869.00 811.07 753.13 
+80 ~ +320 0.018 °/s /LSB SPI 50Hz 0.056 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16250ACCZ-ND® 74.76 69.78 64.80 
+20 ~ +80 0.004 °/s /LSB SPI 50Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16251ACCZ-ND@ 74.76 69.78 64.80 
+80 ~ +320 0.018 °/s /LSB SPI 50Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16255ACCZ-ND® 99.24 92.63 86.01 
+75 ~ +300 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 35 -40 ~ 85 ADIS16350AMLZ-ND® 516.12 481.72 44731 
+75 ~ +300 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 33 -40 ~ 85 ADIS16354AMLZ-ND@ 604.17 563.90 523.62 
+75 ~ +300 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 33 -40 ~ 85 ADIS16355AMLZ-ND® 592.02 = = 
@ RoHS Compliant 
iSensor™ Evaluation Boards 
ADIS16003/PCBZ-ND® Evaluation Board for the ADIS16003, ADIS16209/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16209 . -.. $103.31 
+1.7g. Dual Axis Accelerometer ADIS16250/PCBZ-ND@ Evaluation Board for the ADIS16250 . - $103.31 
ADIS16006/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16006/PC ADIS16251/PCBZ-ND® Evaluation Board for ADIS16251 --. $103.31 
ADIS16060/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16060 .... ADIS16255/PCBZ-ND® Evaluation Board for the ADIS16255 . .-. $103.31 
ADIS16080/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16080 ADIS16350/EVALZ-ND@ Tri Axis Inertial Sensor Evaluation Kit . $654.64 
ADIS16100/PCB-ND Evaluation Board for the ADIS16100, +300°/Sec. Yaw Rate Gyro . ADIS16350/PCBZ-ND® Evaluation Board for Tri Gyro Accelerometer . ... $527.44 
ADIS16120/PCB-ND_ Evaluation Board for the ADIS16120 ADIS16354/EVALZ-ND®@ Tri Axis Inertial Sensor Evaluation Kit ... $795.81 
ADI Is2UPCReNDY seers erty es Wate anon Sasa ci ADIS16354/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16354 . $616.31 
rogrammable, Dual-Axis Inclinometer/Accelerometer | 4 
ADIS16203/PCBZ-ND@ Evaluation Board for the ADIS16203 Pict elliapanaad er cnc cei hapa eats peieee 
ADIS16204/PCBZ-ND®@ Evaluation Board for ADIS16204/PCB. 4 y _ - : 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SPECIALTIES ° 
e 


ACH-01 Accelerometers 


The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered 
electronic output. 


Specifications: 


° Sensitivity: 10mV/g * Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz * Upper Frequency Limit (+3dB): 20kHz 
* Dynamic Range: +150g ° Linearity: 0.1% »* Resonant Frequency: 35kHz »* Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Maximum Shock Level: 1000g 


ACH-01-03 with Shielded Cable 
Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Measurement 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 

MSP1001-ND 45.00 40.00 35.50} 1-1001220-0 


40” Single Coax Cable and Female Connector 


ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND 37.50 33.75 30.00] 1-1001497-0 


Amplifier Box 


For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 


Characteristics: * Gain: 10X * Power Supply: 9V Battery * Supply Current: 4.0mA ° Input Interface: 
FET for ACH-01 * Output Impedance: 1000 * Output Connector: BNC 


Digi-Key Price Each Measurement 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
IB-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 250.00 225.00 202.50 | 0-1003058-0 


Basic Design Kit 


This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 


pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. 


Kit Includes: * Seven sensor elements * One piezo cable * One PCB for ACH-04-08 * Application/ 


instruction specifications * Technical manual 


Digi-Key Price Measurement 
Description Part No. Each Part No. 
Basic Design Kit MSP1010-ND 200.00 0-1004308-0 


LDT Vibration Sensors 


Typically, a 0.005” (125um) polyester layer is laminated to a 28um piezo film element. When used in a 
“pending” mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non-lam- 
inated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when flexed. 


LDTO0-028K High Sensitivity Dimensions in mm 


Protective Coating 


Connector / Piezo Film 
4 Polyester Laminate 


/ 


Stretch Direction 


Also available with a mass (M) which provides higher 
output (mv/g) for higher sensitivity applications. 


MiniSense 


Cap Digi-Key Price Each Measurement 
Description (nF) Part No. 1 10 100 | Part No. 
LDTO-028K, with Solder Tabs 500 MSP1006-ND 2.40 2.00 1.80 | 1002794-0 
LDTM-028K, with Mass and 
Solder Tabs 420 MSP1007-ND 2.85 2.38 2.14 | 0-1005447-1 
MiniSense 100 (Horizontal) _ MSP6914-ND 4.00 3.38 2.75 | 1005939-1 
MiniSense 100 (Vertical) = MSP6915-ND 4.00 3.38 2.75 | 1005940-1 


VTl Sd Pressure Sensors 


TECHNOLOGIES 


The SCP1000 performs almost complete data processing on-chip. The communication between the 
SCP1000 and its host micro-controller (uC) is based on a serial interface, an interrupt line and specialized 
pins used to trigger special functions. Two different serial interfaces are available: SP! and TWI (TWI is very 
similar to 12C bus). The appropriate communication interface is pre-programmed in the factory. 


The SCP1000 pressure demonstrator is designed to give a quick access and understanding on the 
performance and capabilities of the SCP1000 pressure component. The demo kit supports SCP1000-D01 
and SCP1000-D11 sensors. 


SCP1000 Demo Kit Includes: SCP1000-D01 sensor soldered on chip carrier PCB, USB interface card 
inside the demo box, USB cable, CD-ROM with documentation, drivers and GUI software running on PC 


Dimensions in mm 


Average Measuring Cut Tape 
Supply Supply Range Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vil 
Description Voltage Current (WA) (kPa) Range Package Part No. 1 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Absolute Pressure Sensor 24 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C | SPI Interface | 551-1046-1-ND 29.73 28.32 26.97 551-1046-2-ND 100 2446.20 SCP1000-D01 
Absolute Pressure Sensor 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~70°C | IC Interface | 551-1043-1-ND 29.73 28.32 26.97 551-1043-2-ND 100 2446.20 SCP1000-D11 
SCP1000-D01 on PCB 24 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C | SPl Interface | 551-1042-NDt 57.08 56.06 55.04 _ — _ SCP1000 PCB1 
SCP1000-D11 on PCB 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~70°C | IC Interface | 551-1044-ND+ 57.08 56.06 55.04 _ = — SCP1000 PCB3 
Sealing Gasket for SCP1000 Series Sensors..............0.-2e:eeceeeeeceeneeneececeeeeeseecereeeeeeeeeetereeneeees 551-1049-ND 40 .23 19 — _— — SCP1000 GA/1K 
DamorKit for SCPlO00 sect: cetecss Piet degedeebancdedeay ances de apedcnnlugactswdanseaepnacaitdarayiebabssencscan 551-1045-ND 407.70 =— _ _ — — SCP1000-D01 DEMO 
+ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TECHNOLOGIES 
Accelerometers and Inclinometers 


VTI Technologies is a forerunner in motion and pressure sensors and the world’s leading designer and producer of acceleration sensors. VTI develops and produces silicon based capacitive sensors with unique 3D-MEMS 


(MicroElectroMechanical System) technology, with application areas in acceleration, inclination, shock, vibration and pressure measurement. Dimengions ia mm 


Fig. 4 NEW! 


LEFT VIEW 


0.55 (18x) 
4) F 0.43 (18x) 


{_—( 
fp 


FRONT VIEW 


50 >} 


1211 10 9 8 


Supply Current |Measure- Frequency |Temperature 
Voltage | Consump- ing Response Range Digi-Key Price Each Tape and Reelt | VTI 
Fig. | Description (V) tion Range Sensitivity (Hz) (°C) Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing Part No. 
Inclinometers — RoHS Compliant 
Single Output, 19 475~5.25| 2.5mA +90° 2Vv/a 8~28 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1005-1-ND 49.16 4682 44.60 | 100 4044.60 | SCA61T-FATH1G 
Single Output, 0.59 4.75~5.25| 2.5mA +30° AV/g 8~28 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1004-1-ND 49.16 4682 44.60 | 100 4044.60 | SCA61T-FAHH1G 
__ | Dual Output, 0.59 475~5.25) 4mA +30° AV/g 8~28 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1002-1-ND 64.62 61.55 58.62 | 100 5316.80 | SCA100T-D01 
Dual Output, 19 475~5.25) 4mA +90° 2V/a 8~28 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1003-1-ND 64.62 61.55 58.62 | 100 5316.80 | SCA100T-D02 
Single Output, 0.269 475~5.25) 4mA 415° 16V/g 8~28 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1000-1-ND 64.62 61.55 58.62 | 100 5316.80 | SCA103T-D04 
Single Output, 0.59 475~5.25) 4mA +30° 8V/g 8~28 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1001-1-ND 64.62 61.55 58.62 | 100 5316.80 | SCA103T-D05 
Accelerometers — RoHS Compliant 
Dual Output 4.75 ~ 5.25 5mA +1.79 1.2V/g 5030 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1007-1-ND 52.33 4985 47.47 | 100 4304.90 | SCA1000-D01 
Dual Output 4.75 ~ 5.25 5mA +1.79 1.2V/g 5030 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1008-1-ND 55.31 52.68 50.17 | 100 4550.00 | SCA1020-D02 
Dual Output 475~5.25| 4.5mA +49 55V/g 11555 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1025-1-ND 89.21 84.97 80.92 | 100 7339.70 | SCA1000-N1000070 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +0.59 AV/g 18:10 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1009-1-ND 45.36 43.10 40.94 | 600 | 18001.20 ) SCA610-CAHH1G 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +19 2V/9 18:10 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1010-1-ND 49.16 46.82 44.60 | 600 | 18001.20 | SCA610-CA1H1G 
— | Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +1.59 1.33V/g 4002150 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1026-1-ND 37.80 34.02 32.33 | — — | SCA610-C13H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +19 2V/g 5030 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1027-1-ND 37.80 34.02 32.33 | — — | SCA610-C21H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +1.59 1.333V/g 5030 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1011-1-ND 37.80 3402 32.32) — — | SCA610-C23H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +39 .75V/g 115255 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1028-1-ND 37.80 34.02 32.33 | — — | SCA610-CC5H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +1.79 1.2V/g 5030 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1012-1-ND 39.62 37.73 35.94 | 100 3260.40 | SCA610-C28H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +1.79 1.2V/g 5030 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1013-1-ND 47.57 45.31 43.15 | 600 | 17612.40 | SCA620-CF8H1A 
Stand Alone Inclinometers and Accelerometers 
Dual Axis 7~35 5mA +90° | 2V/g, 70mV/"24V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1017-ND@ 159.82 130.47 110.90) — — | SCA121T-D03 
1 Dual Axis 4.75 ~ 5.25 5mA +90° | 2V/g, 70mV/"24V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1029-ND® 159.82 130.47 110.90) — — | SCA121T-D05 
Dual Axis 7~35 5mA +30° | 2V/g, 70mV/*24V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1018-ND® 159.82 130.47 110.90) — — | SCA121T-D07 
Dual Axis 7~35 20mA +30° 0.035°/LSB 10 ~ 28 - Module 551-1015-ND 216.00 183.60 162.01 | — — | SCA125T-D08-A 
Triple Axis Digital 2.35~3.6 | 480yA +29 1333/9 45 -40~85 | SPl Interface | 551-1033-1-ND@ 29.73 28.32 26.97 |1,000} 11897.00 |) SCA3000-D01 
Triple Axis Digital 2.35~3.6 | 650HA +29 1333/9 45 -40~85 | I? Interface | 551-1035-1-ND@ 29.73 28.32 26.97 |1,000] 10973.00 | SCA3000-D02 
Triple Axis Digital 2.35~3.6 | 120HA +39 1000/g 35 -40~85 | SPl Interface | 551-1037-1-ND@ 29.73 28.32 26.97 |1,000| 11897.00 | SCA3000-E01 
2 | Triple Axis Digital 2.35 ~3.6 | 200HA +g 1000/9 40 -40~85 | I?C Interface | 551-1039-1-ND@ 29.73 28.32 26.97 | 1,000} 11897.00 | SCA3000-E02 
Triple Axis Digital 2.35~3.6 | 120HA +69 500/g 38 -40~85 | SPI Interface | 551-1047-1-ND@ 29.73 28.32 = .26.97 | 1,000} 11897.00 | SCA3000-E04 
Triple Axis Digital 2.35~3.6 | 120HA +189 160/g Selectable | -40~85 | SPI Interface | 551-1048-1-ND® 23.33 21.70 20.07 | 100 1633.00 | SCA3000-E05 
Triple Axis Digital 2.35~3.6 | 120HA +189 160/g Selectable | -40~85 | SPI Interface | 551-1050-ND® 57.08 56.06 55.04 | — — | SCA3000-E05 PWB 
Dual Axis Subassembly 7~35 4.5mA £10° 200mv/° 3 -40 ~ 85 PC Board | 551-1020-ND@ 105.70 94.59 81.54) — — | SCL1700-D01 
— | Dual Axis Subassembly 475~5.25| 4.5mA +15° 150mv/° 3 -40 ~ 85 PC Board | 551-1032-ND® 105.70 94.59 81.54) — — | SCL1700-D31 
SCA3000 Demo w/D01 on PWB - _ +1.79 1.2V/g 20 _ Demo Kit | 551-1041-ND® 407.70 - -—|— — | SCA3000-D01DEMO 
SCA3000-D01 on PWB 2.35~3.6 | 480A +29 1333/9 45 -40~85 | SPl Interface | 551-1034-ND® 57.08 56.06 55.04 | — — | SCA3000-D01 PWB 
SCA3000-D02 on PWB 2.35~3.6 | 650yA +29 1333/9 45 -40~85 | IC Interface | 551-1036-ND@ 57.08 56.06 55.04 | — — | SCA3000-D02 PWB 
3 | SCA3000-E01 on PWB 2.35~3.6 | 120HA +39 1000/9 35 -40~85 | SPI Interface | 551-1038-ND® 57.08 56.06 55.04 | — — | SCA3000-E01 PWB 
SCA3000-E02 on PWB 2.35~3.6 | 200HA +g 1000/g 40 -40~85 | [°C Interface | 551-1040-ND@ 57.08 56.06 55.04 | — — | SCA3000-E02 PWB 
SCA3000-E04 on PWB 2.35~3.6 | 120HA +69 500/g 38 -40~85 | SPl Interface | 551-1047-ND® 57.08 56.06 55.04 | — — | SCA3000-E04 PWB 
Single Z-Axis Digital 3.3 5mA +29 900/g 80 -40~125 | SPl interface | 551-1051-1-ND@ NEW! 39.27 36.00 32.73 | 100 2617.70 | SCA820-D04 
Single Y-Axis Digital 3.3 5mA +29 900/g 80 -40~125 | SPl Interface | 551-1052-1-ND@ NEW! 37.56 34.44 31.31 | 100 2504.30 | SCA830-D06 
4 | Single Y-Axis Digital 3.3 5mA +19 32000/g 6.25 -40~125 | SPl Interface | 551-1053-1-ND@ NEW! 53.20 48.77 44.34 | 100 3546.60 | SCA830-D07 
Dual XY-Axis Digital 3.3 3mA +29 900/g 55 -40~125 | SPl interface | 551-1054-1-ND@ NEW! 49.82 45.67 41.52 | 100 3321.40 | SCA2100-D02 
Triple XYZ-Axis Digital 3.3 3mA +29 900/g 55 -40~125 | SPl interface | 551-1055-1-ND@ NEW! 61.22 56.12 51.02 | 100 4081.40 | SCA3100-D04 
SCA820-D04 on PCB 3.3 _ +29 900/g 80 -40~125 | SPl Interface | 551-1057-ND@ NEW! 85.62 78.49 74.21 | 100 — | SCA820-D04 PCB 
SCA830-D06 on PCB 3.3 - +2g 900/g 80 -40~125 | SPl Interface | 551-1058-ND@ NEW! 85.62 7849 74.21 | 100 — | SCA830-D06 PCB 
___ | SCA830-D07 on PCB 3.3 - +19 32000/g 6.25 -40~125 | SPl Interface | 551-1059-ND@ NEW! 85.62 7849 74.21 | 100 — | SCA830-D07 PCB 
SCA2100-D02 on PCB 3.3 - +29 900/g 55 -40~125 | SPl Interface | 551-1060-ND@ NEW! 85.62 7849 74.21 | 100 — | SCA2100-D02 PCB 
SCA3100-D04 on PCB 3.3 _ +29 900/g 55 -40~125 | SPl interface | 551-1061-ND® NEW! 85.62 78.49 74.21 | 100 — | SCA3100-D04 PCB 
SCA3100 Demo w/D04 on PCB _ _ — _ - _ Demo Kit | 551-1056-ND@ NEW! 570.78 - -|-— — | SCA3100 Demo Kit 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2511 


Honeywell = NEw?! Discrete NTC Thermistors Digi 


Sensing and Control 


Bead Thermistors: Features: ¢ Relatively uniform size ¢ Offer ultra-fast time response ¢ Highly sensitive 
to electric power Specifications: * Operating Temperature Range: -60°C ~ 300°C »* Encapsulation: Glass 
hermetic seal ¢ Lead Material: Platinum iridium * Dissipation constant (DC): 0.1 mW/°C (in still air) minimum 
¢ Time constant: 1s (in still air) maximum 


Glass Probe Thermistors: Features: * Operating Temperature Range: -60°C ~ 300°C * Encapsulation: Glass 
* Lead Material: Dumet (copper clad Ni-Fe wire) * Dissipation constant (DC): Standard: 1.0 mW/°C in still air 
minimum, Mini: 0.7 mW/°C (in still air) minimum ¢ Time constant: Standard: 22s (in still air) maximum, Mini: 
10s (in still air) maximum 


Glass Encapsulated Chip Thermistors: Features: ¢ High quality line of low cost hermetically sealed, glass- 
encapsulated units * Evolved from highly successful and field proven Honeywell Standard Chip Series * DO-35 
package 


Uni-Curve® Series: Features: * High quality, low cost resistance temperature matched interchangeable 
thermistors * Accuracy * High stability * Epoxy coated 


Disc Thermistors: Features: ¢ Ideally suited for low cost applications with a maximum temperature of 150°C 
* PC Board mountable * Solderable leads * Tinned copper leads 


Uni-Curve 


+ 1.125 -| /k«k— 15 —+| 
if RR 


|<- 1.80 -»| 9.020 Tinned t 0.008 Lead (2) 
Copper Clad Steel Tinned Copper Alloy 


fo 348 + 
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Resistance Tolerance Honeywell 

@25°C @25°C Digi-Key Price Each Sensing 

(Q) (%) Part No. 1 10 100 Part No. 

Axial 
2K +25.0 480-3113-ND 8.48 6.36 5.30 111-202CAK-H01 
2K +25.0 480-3114-ND 11.46 8.81 7.39 111-202CAK-H02 
Adjacent 

1K +20.0 480-3115-ND 10.44 7.95 6.81 112-102EAJ-B01 

10K +20.0 480-3116-ND 10.88 8.29 7.10 112-103FAJ-B01 
100K +20.0 480-3117-ND 11.51 8.85 7.42 112-104KAJ-BO1 

2K +20.0 480-3118-ND 11.31 8.70 7.29 112-202EAJ-B01 

Mini 

1K +20.0 480-3119-ND 9.90 7.22 6.19 120-102EAJ-Q01 

2K +20.0 480-3120-ND 22.05 17.98 15.44 120-202EAD-Q02 

2K +20.0 480-3121-ND 11.34 8.72 7.31 120-202EAG-Q01 

Standard 

1K +20.0 480-3122-ND 20.21 16.47 14.15 121-102EAJ-Q01 

10K +20.0 480-3123-ND 10.09 7.68 6.59 121-103FAJ-Q01 
100K +20.0 480-3124-ND 12.23 9.41 7.89 121-104KAH-Q01 

2K +20.0 480-3125-ND 10.11 7.70 6.60 121-202EAJ-Q01 

DO-35 

1K +10.0 480-3126-ND 1.04 65 48 135-102DAG-J01 

10K +10.0 480-3127-ND AAT, 76 55 135-103FAD-J01 
10K +5.0 480-3128-ND 99 61 45 135-103FAF-J01 
10K +10.0 480-3129-ND 94 55 40 135-103FAG-J01 
10K +10.0 480-3130-ND 1.01 63 46 135-103FBX-JO1 
10K +5.0 480-3131-ND 1.03 64 47 135-103LAF-JO1 
10K +10.0 480-3132-ND 1.03 64 47 135-103LAG-J01 
100K +1.0 480-3133-ND 1.04 65 49 135-104LAC-J01 
100K +5.0 480-3134-ND 93 56 41 135-104LAF-JO1 
100K +10.0 480-3135-ND 93 56 41 135-104LAG-JO1 
100K +5.0 480-3136-ND 93 56 41 135-104LBF-JO1 
100K +10.0 480-3137-ND 1.03 65 48 135-104QAD-J01 

1M +10.0 480-3138-ND 1.01 63 46 135-105QAG-J01 
200K +10.0 480-3139-ND 1.02 63 AT 135-204QAG-J01 
50K +10.0 480-3140-ND 1.03 64 AT 135-503LAG-J01 


&$T DK. Surface Mount NTC Thermistors @Preel® [isis 


NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors are manufactured from sintered metal oxides. TDK 
thermistors have low thermal time constraints, which result in extremely high rates of resistance change to 
accurately track the temperature. 


Features: 
* Layered internal electrode structure 
* Good stability of resistance value after soldering 


Resistance Tolerance Honeywell 
@25°C @25°C Digi-Key Price Each Sensing 
(Q) (%) Part No. 1 10 100 Part No. 
Uni-Curve® Series 
1K +1.0 480-3157-ND 3.87 2.67 2.18 192-102DEW-A01 
10K +0.2 480-3158-ND 4.00 2.79 2.29 192-103LET-A01 
100K +0.2 480-3159-ND 3.55 2.45 2.00 192-104QET-A01 
2.2K +0.2 480-3160-ND 3.67 2.54 2.07 192-222LET-A01 
3K +0.2 480-3161-ND 3.53 2.36 1.92 192-302LET-A01 
30K +1.0 480-3162-ND 3.55 2.45 2.00 192-303KET-A01 
500 +0.2 480-3163-ND 3.86 2.67 2A7 192-501DET-A01 
5K +0.2 480-3164-ND 3.55 2.45 2.00 192-502LET-A01 
50K +0.2 480-3165-ND 3.54 2.37 1.93 192-503QET-A01 
Dim. Resis- Toler- Honeywell 
D tance ance Digi-Key Price Each Sensing 
(Inch) | @25°C (Q) | @25°C (%)| Part No. i 10 100 | PartNo. 
Disc Thermistors 
A 1K +10.0 480-3141-ND 2.44 1.65 1.28 140-102FAG-RB1 
A 10K +10.0 480-3142-ND 2.44 1.65 1.28 140-103LAG-RB1 
A 500 +10.0 480-3143-ND 2.44 1.65 1.28 140-501FAG-RB1 
A 5K +10.0 480-3144-ND 2.44 1.65 1.28 140-502LAG-RB1 
2 100 +10.0 480-3145-ND 2.70 1.78 1.44 143-101FAG-RC1 
2 1K +10.0 480-3146-ND 2.91 1.98 1.56 143-102LAG-RC1 
2 200 +10.0 480-3147-ND 2.70 1.78 1.44 143-201FAG-RC1 
2 3K +10.0 480-3148-ND 2.70 1.78 1.44 143-302LAG-RC1 
2 30K +10.0 480-3149-ND 2.70 1.78 «1.44 143-303QAG-RC1 
Resis- Toler- Cut Tape T&RE Honeywell 
Size tance ance Digi-Key Price Each Pricing Sensing 
Code | @25°(Q) | @25°(%) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
10K +2.0 480-3150-1-ND 4.75 3.00 2.25 1750.00/M | 173-103LAD-301 
0805 47K +5.0 480-3151-1-ND 415 266 1.92 1515.00/M | 173-473LAF-301 
5K +5.0 480-3152-1-ND 3.18 1.88 1.38 1048.00/M | 173-502GAF-301 
10K +3.0 480-3153-1-ND §.22 3.25 2.47 1975.00/M | 175-103LAE-301 
440K +5.0 480-3154-1-ND 449 2.84 2.13 1655.00/M | 175-444QBF-301 
1206 5K +5.0 480-3155-1-ND 482 3.09 2.32 1798.00/M | 175-502GAF-301 
50K +10.0 480-3156-1-ND 5.33 3.32 2.52 2016.00/M | 175-503LAG-301 


+ For Tape and Reel Part Number Change 1-ND to 2-ND 


- Dimensions - mm 
Size 


Code 1S WwW I B 


0402 | 1.0 +0.05 | 0.5 +0.05 | 0.5+0.05 | 0.1 Min. 


0603] 1.6 +0.1 0.8 +0.1 0.8 +0.1 0.2 Min. 


Nominal Cut Tape 
Size Resistance B Constant Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code @ B25°/85° (0) 25785°C 25750°C Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing | PartNo. 
10K 3435K 21% | 3380K 21% 445-2550-1-ND 3 28 22 445-2550-2-ND 10,000 | 1o1.00m | NTCG103JF103F 
ne 100K 4500K 1% | 4498K 21% 445-2552-1-ND 3 28 22 = = — | NTCGt04KF104F 
10K 3435K 21% | 3380K 21% 445-2554-1-ND 3 31 25 445-2554-2-ND 4000 | 132.00 | NTCG163JF103F 
0603 10K 4100K 3% | 4067K 23% 445-2555-1-ND 2 26 24 445-2555-2-ND 4000 | 110.00M | NTCG164BH103H 
100K 4500K 1% | 4498K 21% 445-2556-1-ND 3 3 25 445-2556-2-ND 4,000 | 132.00M | NTCG164KF104F 


Digi@Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| muRata Ps Size Dimensions - mm 
putea SMD NTC Thermistors Digi@Reel’ Soc A E E 
fhnovater th Electronces | i 0201 0.6 0.3 0.15 
0402 1.0 0.5 0.25 
Features: Excellent solderability and high stability in environment * Long time aging stability * High accuracy in resistance Le 0603 1.6 0.8 0.6 
and B-constant * Reflow soldering possible * Lead is not contained in the product * Operating Temperature Range -40°C ~ wow! Wom 
125°C » Free Thermistor design tool - “Output Voltage Simulator” is available at http://murata.com/designlib/index.html A Fe] 0805 2.0 1.25 0.7 
Toler- Max. Rated Typical 
Resistance | B-Constant ance Operating Electric Dissipation Cut Tape 
25°C 25-50°C 25:6 Current 25°C | Power 25°C | Constant 25°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Q (k) +3% (%) (mA) (mW) (mw/'c) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0201 Series 
11 2750 +5 9.50 100 1 490-4637-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4637-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS110J05RL 
22 2750 +5 6.70 100 1 490-4638-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4638-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS220J05RL 
33 2750 +5 5.50 100 1 490-4639-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4639-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS330J05RL 
47 2750 45 4.60 100 1 490-4640-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4640-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS470J05RL 
68 2750 +5 3.80 100 1 490-4641-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4641-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS680J05RL 
100 2750 +5 3.10 100 1 490-4642-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4642-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS101JO5RL 
6.8k 3380 +5 0.38 100 1 490-4643-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4643-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH682JO5RL 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-4644-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4644-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH103JO5RL 
15k 3380 45 0.25 100 1 490-4645-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4645-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH153JO5RL 
22k 3380 +5 0.21 100 1 490-4646-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4646-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH223JO5RL 
33k 4250 45 0.17 100 1 490-4647-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4647-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WF333J05RL 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-4648-1-ND 25 2.15) 16.86 | 490-4648-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WB473JO5RL 
68k 4250 +5 0.12 100 1 490-4649-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4649-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WF683J05RL 
100k 4250 45 0.10 100 1 490-4650-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4650-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WF104JO5RL 
0402 Series 
22 3100 +5 6.70 100 1 490-2408-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2408-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC220J03RC 
33 3100 +5 5.50 100 1 490-2409-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2409-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC330J03RC 
47 3100 +5 4.60 100 1 490-2410-1-ND AUS) 1.29 10.15 |— _— — | NCP15XC470J03RC 
68 3100 +5 3.80 100 1 490-2411-1-ND 15 1.29 10.15 jee = — | NCP15XC680J03RC 
100 3250 +5 3.10 100 1 490-2412-1-ND 15 1.29 10.15 | — = — | NCP15XF101J03RC 
150 3250 45 2.50 100 1 490-2413-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2413-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XF151J03RC 
220 3500 45 2.10 100 1 490-2415-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2415-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XM221JO03RC 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2419-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2419-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ471J03RC 
1.0k 3650 +5 1.00 100 1 490-2418-1-ND 15 1.29 10.15 |S = — | NCP15XQ102JO03RC 
1.5k 3950 +5 0.81 100 1 490-2421-1-ND AS) 1.29 10.15 | 490-2421-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW152J03RC 
2.2k 3950 45 0.67 100 1 490-2423-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2423-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW222J03RC 
3.3k 3950 +5 0.55 100 1 490-2425-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2425-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW332J03RC 
4.7k 3500 +5 0.46 100 1 490-2417-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2417-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15XM472J03RC 
6.8k 3950 +5 0.38 100 1 490-2426-1-ND 15 1.29 10.15 | — = — | NCP15XW682J03RC 
10k 3380 +1 = 100 1 490-4801-1-ND 14 1.26 9.93 | 490-4801-2-ND 10,000 51.00/M | NCP15XH103F03RC 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-2414-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2414-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15XH103J03RC 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2422-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2422-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW153J03RC 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2424-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2424-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW223J03RC 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2401-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2401-2-ND 10,000 53.00/M | NCP15WB333J03RC 
47k 4050 +1 = 100 1 490-4802-1-ND 22 1.89 14.85 | 490-4802-2-ND 10,000 77.00/M | NCP15WB473F03RC 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2402-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2402-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15WB473J03RC 
68k 4150 45 0.12 100 1 490-2403-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2403-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WD683J03RC 
100k 4250 +1 = 100 1 490-4803-1-ND 12 1.02 7.98 | 490-4803-2-ND 10,000 41.00/M | NCP15WF104F03RC 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-2404-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2404-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15WF104J03RC 
150k 4500 +5 0.08 100 1 490-2405-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2405-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM154J03RC 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2406-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2406-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM224J03RC 
470k 4500 +5 0.04 100 1 490-2407-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2407-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM474J03RC 
0603 Series 
100 3250 +5 3.10 100 1 490-2434-1-ND 16 1.44 11.33. | — = — | NCP18XF101J03RB 
150 3250 45 2.50 100 1 490-2435-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2435-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XF151J03RB 
220 3500 +5 2.10 100 1 490-2437-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2437-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM221JO3RB 
330 3500 +5 1.70 100 1 490-2438-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2438-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM331JO3RB 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2441-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2441-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ471J03RB 
1.0k 3650 +5 1.00 100 1 490-2440-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2440-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ102J03RB 
1.5k 3950 45 0.81 100 1 490-2443-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2443-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW152J03RB 
2.2k 3950 +5 0.67 100 1 490-2445-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2445-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW222J03RB 
3.3k 3950 +5 0.55 100 1 490-2447-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2447-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW332J03RB 
4.7k 3500 +5 0.46 100 1 490-2439-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2439-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18XM472J03RB 
6.8k 3950 45 0.38 100 1 490-2448-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2448-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW682J03RB 
10k 3380 +1 = 100 1 490-4800-1-ND 16 1.39 10.92 | 490-4800-2-ND 4,000 60.00/M | NCP18XH103F03RB 
10k 3380 45 0.31 100 1 490-2436-1-ND aS 1.30 10.20 | 490-2436-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18XH103J03RB 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2444-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2444-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW153J03RB 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2446-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2446-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW223J03RB 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2427-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2427-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WB333J03RB 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2428-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2428-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18WB473J03RB 
68k 4150 +5 0.12 100 1 490-2429-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2429-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WD683J03RB 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-2430-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2430-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18WF104J03RB 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2432-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2432-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM224J03RB 
470k 4500 45 0.04 100 1 490-2433-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2433-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM474J03RB 
0805 Series 
220 3500 45 3.00 200 2 490-2452-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2452-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XM221J03RA 
470 3650 45 2.00 200 2 490-2455-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2455-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XQ471JO3RA 
1.0k 3650 +5 1.40 200 2 490-2454-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2454-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XQ102JO3RA 
2.2k 3950 +5 0.90 200 2 490-2458-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2458-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XW222J03RA 
4.7k 3500 45 0.65 200 2 490-2453-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2453-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XM472J03RA 
10k 3900 45 0.44 200 2 490-2456-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2456-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XV103J03RA 
15k 3950 45 0.36 200 2 490-2457-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2457-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XW153J03RA 
22k 3950 +5 0.30 200 2 490-2459-1-ND P| 1.84 14.49 | 490-2459-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XW223J03RA 
33k 4050 +5 0.24 200 2 490-2449-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2449-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21WB333J03RA 
47k 4050 +5 0.20 200 2 490-2450-1-ND i224 1.84 14.49 | 490-2450-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21WB473J03RA 
100k 4250 45 0.14 200 2 490-2451-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2451-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21WF104J03RA 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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“SEs? CarTHeRmM NTC Thermistors 


CWF Precision NTC Thermistor Probes are designed to facilitate installation in a 
wide variety of applications. PVC leads are applied to a precision, high-reliability 
NTC thermistor, insulated with heat conductive water resistant materials and potted 
into probe bodies. Features: * Small size and fast response, temperature coefficient 
of resistance can reach- (2% ~ 5%/°C) * Long-term stability and reliability (yearly 
drift of <1%) » Excellent tolerance and interchangeability (the accuracy of R and B 
value can be +1%) »* Double layer packaging provides excellent insulation and high 
strength and impact resistance * Time Constant of <15S ~ 70S 

MF11 NTC Thermistor is designed for temperature measurement and the 
temperature compensation of measurement instruments and electronic circuits. 
Features: * Broad range of resistance * Standard tolerances: +5% and +10% 
* Measuring power <0.5mW * Dissipation Constant >6.0mW/°C * Time Constant of 
<30 seconds » Rated Power: 0.5W * Good level of tolerance and interchangeability 
MF51 Precision Glass Encapsulated NTC Thermistor is a small chip thermistor 
encased in glass with bare radial copper leads. Benefits: * High precision « Fast 
response Reliable stability * No aging effect * Improved moisture resistance 
MF52 NTC Thermistor is ethoxyline resin coated. The small size is made possible 
by new materials and manufacturing methods which provide the benefit of close 
tolerances and fast response. Features: * Small Size and fast response * Long- 
term Stability and Reliability * Excellent tolerance and interchangeability »* Time 
Constant of <7 seconds in still air * UL Listed E240991 

MF58 Glass Shell Precision NTC Thermistors are equipped with tinned axial leads 
and then wrapped with purified glass. Features: * Usable in high temperature and 
high moisture environments ¢ Suitable for automatic insertion on thru-hole PCBs 
« Rapid response * High Sensitivity * Dissipation factor: >2mW/°C (in still air) 
* Operating temperature range: -55°C ~ 200°C * Rated power: <50mW 

MF72 Power NTC Thermistors provide inrush current suppression for sensitive 


Dimensions in mm 


CWF Series MF11 Series MF51 Series 


B te 


Cantherm 
Series 
MF51B 
MF51E 


Dimensions (mm) 
A B 
3.0 15 
4.0 1.6 


MF52 Series MF58 Series NEW! MF72 Series 


Cantherm 


Dimensions (mm) 
Part No. D d 


MF72-xxxD5 
MF72-xxxD7 
MF72-xxxD9 
MF72-xxxD11 


6.5 
8.5 
10.5 
12.5 


0.6/0.45 
0.6 
0.8/0.6 
0.8/0.6 


MF52 Series 
(G410 Package) NEW! 


electronics. Connecting a MF72 in series with the power source will limit the current 
surges typically created at turn on. Once the circuit is energized the resistance of 
the MF72 will decrease rapidly to a very low value, power consumption can be 
ignored and there will be no effect on normal operating current. Features: * Small 
size and fast response * High power handling capability * Fast response to surge 
current * High material constant (B value) * Low residual resistance » Long-term 
Stability and Reliability * UL 1434 Listed E241319 


9.19 


Or 


MF72-xxxD13 
MF72-xxxD15 
MF72-xxxD20 
MF72-xxxD25 


14.5 
16.5 
21.5 
26.5 


0.8 
0.8 
1.0 
1.0 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Resis- | Toler- Resis- |Toler- Resis- |Toler- 
tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm 
v0) + | PartNo. 1 10 50 Part No. a + | PartNo. 1 10 50 Part No. v0) + | PartNo. 1 10 50 Part No. 
CWF Series 10K | 59, |317-1367-ND 95 8.33 27.73 | MF52A103G3380 400 317-1173-ND 48 4.17 13.86 | MF72-400D9 
TOK] yo, | SASOND 506 4431 14749 | CWFIBTOSFS3B0 400K | 2” | 317-1358-ND 958.33 _27.73 | MF52A104G4150 25 | | SI7-1174-ND 554.83. 16.08 | MF72-002.5D11 
fd] fara ats a hriies_| 2707 Vere te re lieemee || 2 || ariel sie tee toon 
noc | 2% FSCAGRI 2a3 Soc8 ioce | Guribincaeey a7k | 8 | 317-1361-ND 60.525 17.48 | MF524473H3950 5 317-1177-ND___65 4.83 _ 16.08 | MF72-005D11 
100K 317-1313-ND 4.43 38.78 129.08 | CWF1B104G3950 
10K 317-1314-ND 3.80 33.25 110.68 | CWriBi03H3380 | | 100K 317-1362-ND___.60_5.25_17.48 | MF52A104H4150 6 317-1178-ND 554.83 ‘16.08 | MF72-006D11 
took | 3% | 317-1315-ND 3.80 33.25 110.68 | CWF1B104H3950 1K 317-1251-ND «.32.-—«2.69 «9.23 | MF52A102I3470 8 317-1179-ND 55 4.83. 16.08 | MF72-008D11 
10K SERIE 54.05.19 7ape | CWHIBI03J3380 1.5K 317-1252-ND 38.» 3.33—«11.07 | MF52A152U3470 40 | 20% | 317-1180-ND 55 4.83 16.08 | MF72-010D11 
5% : ; ‘ 2K | 5% |317-1253-ND 38 3.33 11.07 | MF52A202s3470 12 317-1181-ND 46» 4.03 13.42 | MF72-012011 
100K 317-1317-ND 2.54 22.19 73.86 | CWF1B104J3950 
2.2K 317-1254-ND «38.» 3.33.—«11.07 | MF52A22243470 16 317-1182-ND «554.83 16.08 | MF72-016D11 
10K 317-1382-NDW 6.62 57.96 192.92 | CWF3AA103G3380 | | 3'3x 317-4255-ND 32 277 9:23 | MFB2A3303470 m0 STATeGND a3 16 08 (MEO020DT1 
100K | ,, | 317-1383-NDW 6.62 57.96 192.92 | CWF3AA104G4150 —— 7-1183- 35 4 , 72 
2% 47K 317-1256-ND 38 3.83 11.07 | MF52A472J3470 22 317-1184-ND 55 483 16.08 | MF72-022D11 
50K 317-1384-NDW 6.62 57.96 192.92 | CWF3AA503G3950 ageed 
40K 317-1385-NDW 662 5796 19292 | CWF4B103G3380 6.8K 317-1257-ND 38 = 3.33 11.07 | MF52A682J3470 30 | 20% | 317-1185-ND 55 483 16.08 | MF72-030D11 
2 z z 10K | 5% | 317-1258-ND 38 3.33 11.07 | MF52A103J3470 33 317-1186-ND 55 4.83 16.08 | MF72-033D11 
MF11 Series 15K 317-1259-ND = 383.33 11.07 | MF52A153J3470 50 317-1187-ND 554.83 16.08 | MF72-050D11 
20 317-1267-ND 635.53 18.41 | MFI1-0000205 oak SUICSONDE 38 3.93 _ 11.07 | MFS2A2233470 60 3I7-1188-ND 55 4.83 16.08 | MF72-060D11 
Boral i 33K 317-1363-ND 38 3.83 11.07 | MF52A333J3950 4189-1 i 
40 317-1268-ND 635.53 18.41 | MF11-0000405 80 317-1189-ND 55 4.83 16.08 | MF72-080D11 
75 | 5% | 317-1269-ND 63 5.53 18.41 | MF11-0000755 47K 317-1364-ND 383.33 11.07 | MF52A4733950 1.3 | 20% | 317-1190-ND 99 865 28.78 | MF72-001.3D13 
100 317-1270-ND 63 553 18.41 | MF11-0001005 88K | 5% | 317-1263-ND = 383.33 11.07 | MF52A683J3950 15 317-1191-ND 99 865 28.78 | MF72-001.5D13 
170 317-1271-ND 635.53 _ 18.41 | MF11-0001705 pou SO Bea Goer 25 317-1192-ND 998.65 28.78 | MF72-002.5D13 
250 317-1272-ND 63 6.53 18.41 | MF11-0002505 d : : 3 317-1193-ND 99 865 28.78 | MF72-003D13 
30 i S17 127s ND os a8 itt Nai eee NEW! MF52C Series NEW! 4 317-1194-ND 99 8.65 28.78 | MF72-004D13 
% -1274- ( . : a W376 5 | 20% |317-1195-ND 99 8.65 28.78 | MF72-005D13 
800 STAIR «63553. 1841 | MEIT-O008DDE 1OK |] 3i7-1376-ND 7.97 17.22 57:32 [ MF5201103F3380 A ere 22 885 28.78 | Mrreonspt 
400K | 1% | 317-1377-ND 1.97 17.22 57.32 | MF52C1104F4150 
800 CMEIIGNO 636.53 18.41 | ME11-0008008 50K 317-1378-ND 1.97 17.22 _ 57.32 | MF52C1503F3950 7 B17-1197-ND___.99__8.65__ 28.78 | MF72-007D13 
1000 317-1277-ND 63 5.53 18.41 | MF11-0010005 10K 317-1406-ND 6.62 57.96 192.92 | MF52C103F3380-G410| | 8 317-1198-ND 998.65 28.78 | MF72-008D13 
1400 317-1278-ND 63 5.53 18.41 | MF11-0014005 100K | 1% | 317-1407-ND 6.62 57.96 192.92 | MF52C104F4150-G410| | 10 317-1199-ND 99 8.65 28.78 | MF72-010D13 
2000 | 5% | 317-1279-ND 63 5.53 18.41 | MF11-0020005 50K 317-1408-ND 6.62 57.96 192.92 | MF52C503F3950-G410| | 12 | 20% | 317-1200-ND 82 7.21 24.00 | MF72-012D13 
3300 317-1280-ND 635.53 18.41 | MF11-0033005 15 317-1201-ND 99 865 2878 | ME72-015D13 
4600 317-1281-ND ——~63._—«5.53 18.41 | MF11-0046005 NEW! MF52F Series NEW! 18 PEON 99 86s oa73 | MF7>-O1ED13 
8000 317-1282-ND 63 6.53 18.41 | MF11-0080005 10K 317-1373-ND 1.92 16.80 55.92 | MF52F103F3380 20 317-1203-ND 99865 28.78 | MF72-020013 
10K | go, | 317-1283-ND 635.53 18.41 | MF11-0100005 100K | 1% | 317-1374-ND 1.92 16.80 55.92 | MF52F104F4150, 30 317-1204-ND 99 865 2878 | MF72-030D13 
15K | °”° | 317-1284-ND .63.-»«-5.53 18.41 | MF11-0150005, 50K 317-1375-ND 1.92 16.80 55.92 | MF52F503F3950 y 41205- : ‘ : # 
47 | 20% | 317-1205-ND 99 8.65 28.78 | MF72-047D13 
33K 317-1285-ND 635.53 18.41 | MF11-0330005 ' ‘a POUND oo. aes: 2878 | METE120013 
NEW! MF58 Series NEW! / ; . 
20 317-1286-ND 3202.77 9.20 | MF11-0002010 13 317-1207-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-001.3D15 
40 317-1287-ND 322.77 9.20 | MF11-0004010 10K 317-1379-ND 1.58 13.86 46.13 | MF58103F3380 1 ere 49 10 ag AAT [METD-O0T EDI 
75 | 10% | 317-1288-ND 32 277 9.20 | MF11-0007510 100K | 1% | 317-1380-ND 158 1386 46.13 | MF58104F3950 5 es : : AT | MF72-001.5D15 
100 317-1289-ND 32. 2.77 9.20 | MF11-0010010 50K 317-1381-ND 1.58 13.86 46.13 | MF58503F3950 3 yy | sie 1209-ND 1.42 12.46 41.47 | MF?2-003D15 
i | [striae 2fr San |ran Sees ge ee oe lee 
250 317-1201-ND 322.77 ~~—-9.20 | MF11-0025010 PEOIONIIM 142 1246 4147 | MF72-007D1 
300 317-1292-ND 32 277 9.20 | MF11-0030010 5 317-1144-ND 433.78 12.58 | ME72-005D5 tf of : ; AT | MEF72-007D15 
350 | 10% | 317-1293-ND 32 «277 9.20 | MF11-0035010 10 317-1145-ND 36 = 3.15 10.49 | MF72-010D5 8 317-1213-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-008D15 
600 317-1294-ND 32 «2.77 9.20 | MF11-0060010 60 | 20% | 317-1146-ND 43 3.78 = 12.58 | MF72-060D5 10 317-1214-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-010D15 
800 317-1295-ND 32 «2.77 ~—«9.20 | MF14-0080010 200 317-1147-ND 43.» 3.78 12.58 | MF72-200D5 12 | 20% | 317-1215-ND 149 1040 34.60 | MF72-012015 
5 317-1148-ND 433.78 12.58 | MF72-005D7 15 317-1216-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-015D15 
7000 317-1206-ND 32. 277 9.20 | MF11-0100010 
1400 317-1297-ND 32 277 9.20} MF11-0140010 8 317-1149-ND 43 3.78 12.58 | MF72-008D7 16 317-1217-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-016D15 
2000 | 10% | 317-1298-ND 32 2.77 9.20 | MF11-0200010 10 317-1150-ND 363.15 10.49 | MF72-010D7 20 317-1218-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-020D15 
3300 317-1299-ND 32 277 9.20 | MF11-0330010 12 | 20% | 317-1151-ND A3 3.78 = 12.58 | MF72-012D7 30 317-1219-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-030D15 
4600 317-1300-ND 322.77 _ 9.20 | MF11-0460010 16 317-1152-ND 433.78 12.58 | MF72-016D7 47 | 20% | 317-1220-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-047D15 
3000 317-1301-ND 322.77 9.20 | MF11-0800010 22 317-1153-ND AZ 3.78 12.58 | MF72-022D7 120 317-1221-ND 1.42 12.46 41.47 | MF72-120D15 
10000; ,., | 317-1302-ND 32 277 920) MF11-1000010 33 317-1154-ND 433.78 12.58 | MF72-033D7 07 317-1222-ND 4.35 38.08 _ 126.75 | MF72-000.7D20 
45000) 1°% | 317-1303-ND 32. 2.77 9.20 | MF11-1500010 ean sc STEAD e aie eae Mire enn 13 317-1223-ND 4.35 38.08 126.75 | MF72-001.3D20 
33000 317-1304-ND -.32.-«2.77 9.20 | MF11-3300010 | 317-1156- ; . ; - 3 317-1224-ND 4.35 38.08 126.75 | MF72-003D20 
4 317-1157-ND 484.17 13.86 | MF72-004D9 9 49054 
NEW? MIEEIO Secoa NEW! 5 | 20% | 317-1225-ND 4.35 38.08 126.75 | MF72-005D20 
i eries ; 5 SI7U1S8-ND 484.17 13.86 | ME72-005D9 6 317-1226-ND 4.35 38.08 126.75 | MF72-006D20 
10K 317-1370-ND 4.42 38.64 128.62 | MF51B103F3380 s ST TBS ND ss ne 1.86 Hue ated 8 317-1228-ND 4.35 38.08 _ 126.75 | MF72-008D20 
100K | 1% | 317-1371-ND 4.42 38.64 128.62 | MF51B104F3950 -1160- : Y y : 1229- 5 
50K | | 317-1372.ND 442 38.64 128.62 | MF51B503F3950 10 | 20% | 317-1161-ND 40. 3.47 11.53 | MF72-01009 3 eee cos Sait oe | uotonag 
12 317-1230-ND 4.35 38.08 126.75 | MF72-012020 
— 12 317-1162-ND 48» 4.17 13.86 | MF72-012D9 7 
MF51E Series ee : 16 | 20% | 317-1231-ND 4.35 38.08 126.75 | MF72-016D20 
16 SIAIESNCRS 48 4.17 _ 13.86 | MF72-01609 07 317-1232-ND 7.10 62.16 206.90 | MF72-000.7025 
10K [0.5%| 317-1305-ND 1.98 17.29 57.55 | MF51E103E3950 20 317-1164-ND 48 4.17 13.86 | MF72-020D9 Beast : : ' 004, 
15 317-1233-ND 7.10 62.16 206.90 | MF72-001.5D25 
10K 317-1306-ND 1.98 17.29 57.55 | MF51E103F3950 22 317-1165-ND 48 «4.17 13.86 | MF72-022D9 3 pear as 10 @016 20690 [MF7D-00aD05 
10K | 1% | 317-1309-ND 238 20.79 69.20 | MF51E103F3950C 30 | 20% | 317-1166-ND 48 4.17 13.86 | MF72-030D9 2 BEES 71) Code snoag | Meo ooenos 
22.5K 317-1308-ND 2.38 20.79 69.20 | MF51E2252F3950C 33 317-1167-ND 48» 4.17 13.86 | MF72-033D9 - BOE 40 code oneep | Mion ppeooe 
10K | 2% | 317-1307-ND 1.98 17.29 57.55 | MF51E103G3050 50 S17-1168-ND 484.17 __ 13.86 | MF72-050D9 20% [ie iaaa : i ; : 
a 7 10 317-1237-ND 5.92 51.80 172.42 | MF72-010D25 
, 60 317-1169-ND 48 4.17 13.86 | MF72-060D9 
MF52A Series ee 12 317-1238-ND 7.10 62.16 206.90 | MF72-012025 
80 | 20% [vam NCRS 48 4.17 13.86 | Mr72-08009 16 317-1239-ND 7.10 62.16 206.90 | MF72-016D25 
10K | yo, ] 317-1355-ND 1.58 13.83 46.02 | MF52A103F3380 120 °)317-1171-ND 48 +417 13.86 | MF72-120D9 : : E 
iook | '” | 317-1356-ND 1.58 13.83 46.02 | MF52A104F4150 200 317-1172-ND_ 48 4.17_ 13.86 | MF72-200D9 NEW! 


Glass Encapsulated Thermistors 


for suppressing high inrush currents in switching power 
supplies and other applications where the high initial starting 
currents are undesirable. 


Thermistors aE i 
pecifications: 35 pack- 5 
iso z age * Thermal Time Constant: 0.075 (1.91) Fig. 2-160 (4.06) Max. 
Precision Thermistor | res. (Fig. 1) 5 seconds (still air) t if 
; oh : @25°C | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 0.5 seconds (stirred liquid) 
U.S. Sensor’s standard precision _inter- (Q) | Part No. 1 10 25 ~—-100| Part No. * Dissipation Constant: 2mW/°C ls] f : ee 
changeable enmlstore ate low. DOS oy Bare Leads (40.1°C from 0°C ~ 70°C) (still air) * Maximum Power 0.160 (4.06) .075 (1.91) Max. 
accurate, stable devices designed specifically Rating: (Fig. 2) 20mW 
for temperature sensing and. control oe 4 5-1000-ND 8.90 470 3.06 1.71] PS222J2 9: (Fig. 2) 
applications. They are particularly suited for eg COLAND 8.90 470 3.08 1.71) PS3022 i ini i 
pp here thei Ne Gale ti f bil 5000 | 615-1002-ND 8.90 4.70 3.06 1.71} PS502U2 Resistance Tolerance Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
aliminates the easel) tor Couthy RRA 40000 |615-1003-ND 8.90 4.70 3.08 1.71|PS103J2 (0) @ 25°C @ 25°C Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
circuit calibration 30000 | 615-1004-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS303J2 Fig. 1 - Standard 
5 50000 | 615-1005-ND 8.90 4.70 3.06 1.71] PS503J2 2500 +5% 615-1014-ND 3.30 2.89 1.73 87 | 252FG1J 
100000 | 615-1006-ND 8.90 4.70 3.06 1.71] PS104J2 5000 45% 615-1015-ND 3.30 2.89 1.73 87 | 502FG1Jd 
Sa ee el Te) po | | eee 6B RB Blue 
45% 5- A : Tr 5 i 
pe a Ra pe orc 30000 15% 615-1018-ND 80 73 6862 303/G TN 
5000 |6151009ND 710 376 245 139 PT502J2 50000 25% 615-1019-ND ‘80. 73 68 62 | SO3JGTJ 
40000 | 615-1010-ND 710 3.76 245 1.39) PT103J2 100000 45% 615-1020-ND 80 73 68 62 | 104UG1J 
30000 | 615-1011-ND 710 376 245 1.39) PT303J2 250000 +5% 615-1021-ND 80 73 68 62 | 254UG1d 
50000 | 615-1012-ND 7403.76 2.45 1.39) PT503J2 500000 45% 615-1022-ND 4.43 3.86 2.55 1.30 | 504RG1J 
400000 | 615-1013-ND 710 376 245 1.39) PT104J2 1000000 15% 615-1023-ND 4.43 3.86 2.55 1.30 _| 105RG1J 
- - ~ - 10000 +1% 615-1024-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 103JG1F 
20000 11% 615-1025-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 203JG1F 
St d d L d d E c t d Th . t 30000 41% 615-1026-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 303JG1F 
50000 41% 615-1027-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 503JG1F 
andan eade poxy oale elmistors 100000 +1% 615-1028-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 104JG1F 
Specifications: 4.0 (25.4) Fig. 1 - Interchangeable 
i 7 i ; ; 5 i Min. 10000 40.5% 615-1029-ND 15.30 6.12 3.67 1.84 | 103JL1A 
Thermal Time Constant: 2 seconds maximum in a well stirred oil Ce yas) 20000 405% 615-1030-ND 1607 642 3:86 1193 | 203JL1A 
bath, 15-seeonds maximum in silat + Max 25000 40.5% 615-1031-ND 1989 7.96 4.77 2.39 | 253/L1A 
* Dissipation Constant: 3mW/°C = 50000 40.5% 615-1032-ND 19.89 7.96 477 2.39 | 503JL1A 
100000 40.5% 615-1033-ND 19.89 6.12 3.67 1.84 | 104JL1A 
Resistance Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor Fig. 2 - UL Recognized 
(0) @ 25°C @ 25°C Part No. il 10 25 100 Part No. 10000 42% 615-1056-ND 7.32 4.10 2.31 1.56 | USUG1000-103G 
9 Z i 10000 45% 615-1057-ND 2.73 1.78 1.14 92 | USUG1000-103U 
10 2% _[HABISSINSAEND B20 ASO 288) GS. | DETOSGS 100000 2% 615-1058-ND 732 440 231 1156 | USUGt000-1046 
100000 +5% 615-1059-ND 2.73 1.78 1.14 92 | USUG1000-104J 
Surface Mount NTC Thermistors 
“MELF" style glass encapsulated surface mount. Platinum RTDs 
Specifications: » Thermal Time Constant: 8 seconds maximum Dissipation Constant: Specifications: 
2mW/°C * Maximum Operating Temperature: 220°C Thermal time constant: 15 seconds maximum (moving air) ° Dissipation 
constant: 2mW/°C (moving air) * Maximum applied current: 1mA 
Resistance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(Q) @ 25°C | Part No. 1 10 25 100 | Part No. Res. (0) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
40000 | 615-1034-ND 4233 4.92 296  1.48|SM103J1K @0c W c Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
50000 615-1035-ND 12.33 4.92 2.96 4.48 | SM503J1K 100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) 615-1037-ND 18.50 13.69 11.10 4.07 | PPG101A1 
400000 | 615-1036-ND 1233 492 296 1.48|SM104J1K 100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) 615-1038-ND 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG101B1 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) 615-1039-ND 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPG101C1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1040-ND 18.50 13.69 11.10 4.07 | PPG501A1 
‘ 500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1041-ND 15.35 11.36 9.21 3.37_| PPG501B1 
Power Thermistors 500 | 0.079(2.01) | 0.118 (3.00) | 615-1042-ND 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPGSO1CT 
1.0 1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1043-ND 18.50 13.69 11.10 4.07 | PPG102A1 
U.S. Sensor’s inrush current limiting power thermistors are 310 , f—(25.40) — ; 1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1044-ND 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG102B1 
specially formulated and processed NTC thermistors suitable 7 37 D 1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1045-ND 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPG102C1 
x ) | 


Laboratory Grade Temperature Probes 


Res. (0) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor Laboratory Grade NTC Thermistor Temperature 

@ 25°C D T Part No. 1 10 25 100 | Part No. Standards are manufactured with ultra high f-—— 9:50 (241.3) —i 
1.0 | 0.900 (22.86) | 0.300(7.62) |615-1046-ND 1078 634 370 225 | STIRO20B stability thermistor elements. + 250 
1.0 1.250 (31.75) | 0.250 (6.35) | 615-1047-ND 13.69 8.06 4.70 2.87 | ST1R030B Features: * NIST traceability * High accuracy F (6.35) 
2.0 | 0.900(22.86) | 0.350(8.89) |615-1048-ND 1081 637 3.72 2.26 |ST2R018B +0.01°C * Durable 
25 | 0.900(22.86) | 0.300(7.62) |615-1049-ND 1081 637 372 226 |ST2R515B 
5.0 | 0.600 (15.24) | 0.250(6.35) | 615-1053-ND 270 243 2.03 1.77 | ST5RO07B Nominal Resistance | Temperature Range | Digi-Key Price U.S. Sensor 
10.0 | 0.450(11.43) | 0.300 (7.62) | 615-1051-ND 2.25 2.09 1.70 1.53 | ST10003B Omega @ 25°C (°C) Part No. Each Part No. 
10.0 | 0.600(15.24) | 0.350 (8.89) | 615-1052-ND 225 209 1.70 1.53 | $T10006B an Ore eal pee aa tecaone 
10.0 | 1.250(31.75) | 0.300 (7.62) |615-1050-ND 13.37 7.86 4.59 2.79 | ST10010B ! 


Ring Lug Thermistors Thermistor Probes 


595.531 


Specifications: Figs (15.11) (13.48) Rig-2 1.30 (33.02) ag (20.0) 
¢ Ring tongue mounting hole diameter: 0.145” nominal * Ring tongue 4007) ry 400 Meg => 
mounting hole stud size: #6 * UL Recognized File Number E232830 (10.16), | + (10.16) * 
@.150 (3.81) 
Resistance Tolerance Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(eZ S25 Lélglit, i ut) 25 0G BartiNo} Resistance | Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
10000 42% 615-1060-ND 39.81 26.28 18.40 10.70 | USUR1000-103G Fig. Type (0) @ 25°C | @25°C | PartNo. 4 10 25 100 | Part No. 
10000 25% 615-1061-ND 30.19 19.90 14.60 8.50 | USUR1000-103J 1 T0-220 10000 210% | 615-1055-ND 5.30 2.85 179  .98 | 10103J2K 
100000 +2% 615-1062-ND 39.81 26.28 = 18.40 = 10.70 | USUR1000-104G 2 Probe 10000 +1% =| 615-1064-ND 26.94 16.20 10.53 5.16 | USP7765 
100000 +5% 615-1063-ND 30.19 19.90 14.60 8.50 | USUR1000-104J 3 Pipe Clamp 10000 11% 615-1065-ND 37.20 18.79 11.43 5.51 | USP7766 


AMETHERM. NTC Thermistors 


Circuit Protection Thermistors 


a ® 
Digi@Reel 
Lead Specifications: * Wire AWG: 28AWG tinned copper (Cu) 


Electrical Specifications: * Resistance @ 25°C: 100000 + 10% * Beta: 3950°K + 2% *Curve: L * Dissipation Constant: 
3.0mW/°C * Time Constant: 6 seconds » Operating Temperature: -50°C ~ 150°C 


Ametherm’s NT Series Thermistors are rugged and reliable over a wide temperature range, and are built using high 
temperature material for long life and durability. The PANE and PANR series Thermistor Probes are designed for use in 
environments that are not as harsh as those that require a housing. 


Price Each Ametherm 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § Cut Tape 


Digi-Key Tape and Reel} Fig.1 NEW! 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Pricing 5,000 | Part No. 
NT Series NTC Thermistor, 1.5KQ. 570-1089-ND NEW! -70 43 .33 — | NTO5 15291 
1 NT Series NTC Thermistor, 500Q 570-1090-ND NEW! -70 43 .33 — | NTO3 50169 
NT Series NTC Thermistor, 100 570-1091-ND NEW! -70 43 -33 — | NTO3 10052 
2 PANE NTC Thermistor Bead Probe 570-1065-ND 256 2.28 1.23 — | PANE 103395-410 Digi-Key Dimensions —- mm 
PANR NTC Thermistor Ring Probe 570-1066-ND 3.11 1.92 1.45 —_| PANR 103395-408 Part No. L D Ss 
___ | SM Series NTC Thermistor, 0805, 10KQ | 570-1092-1-ND§ NEW! 81 50 .38 308.00/M | SMO08 103370 570-1089-ND 40 5.0 5.0 
SM Series NTC Thermistor, 0603, 10KQ | 570-1093-1-ND§ NEW! 81 50 -38 308.00/M | SMO06 103370 570-1090-ND 40 2.92 3.0 
570-1091-ND 38 3.2 3.55 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2515 


Nominal Resistance Value vs. Temperature 


A os14 Beyschlag PTS Series Platinum SMD DigiDReel’ 


1.80 
Flat Chip Temperature Sensors 10 
PTS SMD Flat Chip Temperature Sensors are the perfect choice for temperature control of electronics operating under varying environmental conditions. The 1.40 
highly controlled platinum thin film manufacturing process guarantees an outstanding stability of temperature characteristics which ensures reliable operation 120 
even under harsh conditions. Applications: * Automotive electronics * Aviation electronics » Industrial electronics Specifications: * Temperature Coefficient . 
(0°C ~ 100°C): 3850ppm/K * Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Insulation Resistance: >10MQ « Tolerance Class: B 1.00 
Size Dimensions - mm Mass 0.80 
Code H L Ww Wt 1 T2 (mg) 
0603 0.45 +0.1/-0.05 1.55 +0.05 0.85 +0.1 >75% of W 0.3 +0.15/-0.2 0.3 +0.15/-0.2 1.9 0.60 
0805 | 0.45 +0.1/-0.05 2.0 +0.1 1.25 40.15 | >75% of W | 0.4 +0.1/-0.2 0.4 +0.1/-0.2 46 *60-40-20 0 20 40 60 80 100120140160 
1206 0.55 +0.1 3.240.102 | 1640.15 | >75%ofW | 0.440.102 0.4 +0.1/0.2 92 Temperature °C 
Resistance Value | Thermal Response Timet | Measurement Current Cut Tape Tape and Reel | Vishay 
Size Ro at 0°C (s) Imeas. (DC) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Beyschlag 
Code (Q) 10.5 t0.9 (mA) Part No. i 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
0603 100 <1.0 <2.0 0.1 ~ 0.25 PTS0603100CT-ND 2.80 2.45 1.93 | PTSO603100TR-ND 1050.00 PTS060301B100RP100 
100 <1.5 <3.0 0.1 ~ 1.0 PTS0805100CT-ND 4.64 4.06 3.19 | PTSO0805100TR-ND 1740.00 PTS080501B100RP100 
0805 500 <1.5 <3.0 0.1 ~ 0.25 PTS0805500CT-ND 4.92 4.31 3.39 | PTSO805500TR-ND 1845.00 PTS080501B500RP100 
100 <2.0 <5.0 0.1 ~ 1.0 PTS1206100CT-ND 6.12 5.36 4.21 | PTS1206100TR-ND 2295.00 PTS120601B100RP100 
1206 500 <2.0 <5.0 0.1 ~ 0.25 PTS1206500CT-ND 6.48 5.67 4.46 | PTS1206500TR-ND 2430.00 PTS120601B500RP100 
1000 <2.0 <5.0 0.1 ~ 0.25 PTS12061.0KCT-ND 6.88 6.02 4.73 | PTS12061.0KTR-ND 2580.00 PTS120601B1K00P100 


t Flowing Air (v = 3.0 m/s) 


Gy ; 
VISHAY. BCcomponents Leaded NTC Thermistors — Accuracy Line 


These thermistors have a negative temperature coefficient. Fig. 1 — The device consists of a chip with two tinned Ni-leads and is color 
coded. Fig. 2 — The device consists of a chip with two tinned solid copper-plated leads, is gray lacquered and color coded, but not 
insulated. Applications: Temperature sensing and control. 


Dimensions - mm 
Fig. B (max.) d H1 (max.) H2 (max.) E M P T (max.) 
1 3.4 0.4 2.0 +1.0 = = 40.0 +1.5 2.54 3.0 
2 3.3 +0.5 0.6 +0.06 2.0 +1.0 6.0 24.0 +1.5 = 2.54 3.0 
Resistance B Value/ 
@ 25°C Tolerance B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (kQ) @ 25°C @ B25/85 1 2 3 4 Part No. i 10 100 Part No. 
10 41% 3977K +0.75% Blue Blue = _ BC2299-ND 1.81 1.63 1.29 2381 640 55103 
1 100 +1% 4190K +1.5% Brown Brown = _ BC2300-ND 1.91 1.72 1.36 2381 640 55104 
10 42% 3977K +0.75% Blue Blue = = BC2298-ND 1.09 98 78 2381 640 54103 
2.7 +3% 3977K +0.75% Red Violet Red Orange BC2312-ND 85 shh 61 2381 640 66272 
4.7 +3% 3977K +0.75% Yellow Violet Red Orange BC2313-ND 68 62 49 2381 640 66472 
10 +3% 3977K +0.75% Brown Black Orange Orange BC2311-ND 68 62 49 2381 640 66103 
47 +3% 4090K +1.5% Yellow Violet Orange Orange BC2314-ND 68 62 49 2381 640 66473 
2.2 +5% 3977K +0.75% Red Red Red Gold BC2304-ND 57 52 At 2381 640 63222 
3.3 +5% 3977K +0.75% Orange Orange Red Gold BC2307-ND 57 52 Al 2381 640 63332 
6.8 45% 3977K +0.75% Blue Gray Red Gold BC2310-ND 57 52 At 2381 640 63682 
2 10 +5% 3977K +0.75% Brown Black Orange Gold BC2301-ND 57 52 AL 2381 640 63103 
15 +5% 3740K +2% Brown Green Orange Gold BC2303-ND 57 52 AM 2381 640 63153 
22 5% 3740K +2% Red Red Orange Gold BC2305-ND 57 52 Al 2381 640 63223 
33 +5% 4090K +1.5% Orange Orange Orange Gold BC2308-ND 57 52 Al 2381 640 63333 
47 +5% 4090K +1.5% Yellow Violet Orange Gold BC2309-ND 57 52 At 2381 640 63473 
100 45% 4190K +1.5% Brown Black Yellow Gold BC2302-ND 57 52 At 2381 640 63104 
220 +5% 4370K +2.5% Red Red Yellow Gold BC2306-ND 57 52 At 2381 640 63224 


Surface Mount NTC Chip Thermistors Digi@Reel° 


Surface Mount NTC Chip Thermistors have a negative temperature coefficient. Dimensions - mm 
The device has no marking. . 
Terminations: * 0402 and 0603: NiSn * 0805: Ni Size L2 and L3 _ La 
Applications: * Temperature compensation, sensing and protection in: battery Code Li w T Minimum | Minimum 
chargers, consumer equipment, and office equipment 0402 1.0+0.15 | 0.5+0.15 | 0.5 +0.15 0.1 0.3 
Features: ¢ High accuracy over wide ranges of operating temperature (-40°C ~ 150°C) 0603 1.6 +0.15 0.8+0.15 | 0.8 +0.15 0.2 0.4 
* Suitable for wave or reflow soldering * High sensitivity * Taped on reel 0805 2.0 +0.2 1.25 +0.2 | 0.8 +0.15 0.2 0.55 
Size Resistance @ 25°C Tolerance B Value/ B Tolerance| Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay 
Code (kQ) @ 25°C @ B25/85 Part No. al 10 100 Qty. Pricing Part No. 
47 43% 3595K +3% BC2326CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46472 
10 +3% 3490K +3% BC2328CT-ND® At .36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46103 
15 +3% 3600K +3% BC2330CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46153 
22 +3% 3590K +3% BC2332CT-ND® At -36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46223 
33 +3% 3670K +3% BC2334CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46333 
47 +3% 4075K +3% BC2336CT-ND® Al -36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46473 
68 43% 3910K +3% BC2338CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46683 
100 +3% 3950K +3% BC2340CT-ND® At .36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46104 
0402 47 25% 3595K +3% BC2327CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43472 
10 45% 3490K +3% BC2329CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43103 
15 +5% 3600K +3% BC2331CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43153 
22 45% 3590K +3% BC2333CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43223 
33 +5% 3670K +3% BC2335CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43333 
47 45% 4075K 43% BC2337CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43473 
68 +5% 3910K +3% BC2339CT-ND® 34 -30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43683 
100 +5% 3950K +3% BC2341CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43104 
10 +3% 3610K +1% BC2290CT-ND® .38 34 27 4,000 213.00/M 2381 615 36103 
68 43% 3985K +1% BC1547CT-ND 62 55 43 4,000 232.20/M 2322 615 36683 
100 +3% 4100K 41% BC2291CT-ND® 57 50 40 4,000 213.00/M 2381 615 36104 
0603 47 +5% 3830K +1% BC1538CT-ND 44 39 31 _ _ 2322 615 33472 
10 +5% 3610K +1% BC2289CT-ND® 44 39 31 4,000 165.00/M 2381 615 33103 
15 45% 3600K +1% BC1540CT-ND 59 52 At 4,000 220.50/M 2322 615 33153 
100 +5% 4100K +1% BC1542CT-ND 59 52 At 4,000 220.50/M 2322 615 33104 
2.2 +5% 3600K +1% BC2294CT-ND® At .36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53222 
47 45% 3500K +1% BC2296CT-ND® At 36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53472 
10 +5% 3570K +3% BC2292CT-ND® AL -36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53103 
0805 15 45% 3700K +1% BC2293CT-ND® At 36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53153 
22 +5% 3800K +1% BC1520CT-ND At -36 29 =: = 2322 615 53223 
22 +5% 3800K +1% BC2295CT-ND® At 36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53223 
47 +5% 3960K +1% BC2297CT-ND® Al -36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53473 


@ RoHS Compliant — t¢ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2516 t091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AN orry4 Dale NEW! NTHS Series Surface Mount _ Digi@Reel’ 


NTC Chip Thermistors Size Dinensona Stn i 
Code t Ww BW re 
0402 1.016 40.102 0.5 +0.051 0.25 +0.102 aR 
Features: cece 4 ic ae ae oor O26 ey 5 BW > 
* Solderable terminations * Wraparound terminations «¢ Allows design flexibility for use with S peed: 25 +0. .3 £0.15 Ww 
hybrid circuitry * High density monolithic construction 1206 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.46 £0.2 iol 
Size Resistance | Resistance | R-T Beta Digi-Key cue Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing| Vishay 
Code (KQ) Tolerance | Curve | +25°C/+75°C Part No. 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
10 45% 2 3477 541-1096-1-ND 1 ms 88 69 541-1096-2-ND 363.00/M NTHS0402N02N1002JE 
12 45% 2 3477 -ND 1.00 88 69 541-1097-2-ND 363.00/M NTHS0402N02N1202JE 
47 45% 5 3890 -ND 1.00 88 69 541-1099-2-ND 363.00/M NTHS0402NO05N4702JE 
50 +3% 5 3890 -ND 1.08 95 75 541-1100-2-ND 392.00/M NTHS0402NO5N5002HE 
0402 50 +5% 5 3890 -ND 1.00 88 69 541-1101-2-ND 363.00/M NTHS0402NO5N5002JE 
68 +5% al 3964 -ND 1.00 88 69 541-1095-2-ND 363.00/M NTHS0402N01N6802JE 
100 +5% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1094-2-ND 363.00/M NTHS0402N01N1003JE 
250 +5% 17 4064 541-1102-1-ND 1.00 88 69 541-1102-2-ND 363.00/M NTHS0402N17N2503JE 
350 +5% 4 4247 541-1098-1-ND 1.00 88 69 541-1098-2-ND 363.00/M NTHS0402NO4N3503JE 
1 +5% 3 3181 -ND 1.00 88 69 541-1109-2-ND 363.00/M NTHS0603N03N1001JE 
1.5 45% 3 3181 -ND 1.00 88 69 541-1110-2-ND 363.00/M NTHS0603N03N1501JE 
2 +5% 3 3181 -ND 1.00 88 69 541-1111-2-ND 363.00/M NTHS0603N03N2001JE 
10 +5% 2 3477 541-1107-1-ND 1.00 88 69 541-1107-2-ND 363.00/M NTHS0603N02N1002JE 
10 +10% 2 3477 541-1108-1-ND 96 84 66 541-1108-2-ND 348.00/M NTHS0603N02N1002KE 
15 45% 10 3500 -ND 1.00 88 69 541-1114-2-ND 363.00/M NTHS0603N10N1502JE 
15.8 45% 10 3500 -ND 1.00 88 69 541-1115-2-ND 363.00/M NTHS0603N10N1582JE 
20 45% 10 3500 -ND 1.00 88 69 541-1116-2-ND 363.00/M NTHS0603N10N2002JE 
0603 22 45% 11 3700 541-1117-1-ND 1.00 88 69 541-1117-2-ND 363.00/M NTHS0603N11N2202JE 
30 +5% 11 3700 541-1118-1-ND 1.00 88 69 541-1118-2-ND 363.00/M NTHS0603N11N3002JE 
68 +5% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1104-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N6802JE 
70 +5% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1105-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N7002JE 
80 45% BI 3964 -ND 1.00 88 69 541-1106-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N8002JE 
100 +5% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1103-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N1003JE 
150 45% 17 4064 -ND 1.00 88 69 541-1119-2-ND 363.00/M NTHS0603N17N1503JE 
200 45% 17 4064 -ND 1.00 88 69 541-1120-2-ND 363.00/M NTHS0603N17N2003JE 
330 45% 4 4247 -ND 1.00 88 69 541-1112-2-ND 363.00/M NTHS0603N04N3303JE 
350 +5% 4 4247 -ND 1.00 88 69 541-1113-2-ND 363.00/M NTHS0603NO04N3503JE 
1 +5% 3 3181 -ND 1.00 88 69 541-1132-2-ND 363.00/M NTHSO805N03N1001JE 
15 45% 3 3181 -ND 1.00 88 69 541-1133-2-ND 363.00/M NTHS0805N03N1501JE 
2.8 +5% 6 3254 -ND 1.00 88 69 541-1138-2-ND 363.00/M NTHSO805NO6N2801JE 
5 45% 2 3477 -ND 1.00 88 69 541-1128-2-ND 363.00/M NTHSO805NO02N5001JE 
6.8 +3% 2 3477 -ND 1.00 88 69 541-1129-2-ND 363.00/M NTHS0805N02N6801HE 
6.8 +5% 2 3477 -ND 1.00 88 69 541-1130-2-ND 363.00/M NTHSO805NO02N6801JE 
8 +5% 2 3477 -ND 1.00 88 69 541-1131-2-ND 363.00/M NTHSO805NO02N8001JE 
10 45% 2 3477 -ND 1.00 88 69 541-1127-2-ND 363.00/M NTHS0805N02N1002JE 
22 45% 11 3700 -ND 1.00 88 69 541-1139-2-ND 363.00/M NTHSO805N11N2202JE 
33 45% 1 3964 541-1121-1-ND 1.00 88 69 541-1121-2-ND 363.00/M NTHS0805N01N3302JE 
0805 35 +5% 5 3890 541-1136-1-ND 1.00 88 69 541-1136-2-ND 363.00/M NTHSO805NO5N3502JE 
47 45% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1122-2-ND 363.00/M NTHS0805N01N4702JE 
50 45% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1123-2-ND 363.00/M NTHS0805N01N5002JE 
50 +5% 5 3890 -ND 1.00 88 69 541-1137-2-ND 363.00/M NTHSO805NO5N5002JE 
50 +10% al 3964 541-1124-1-ND 96 84 66 541-1124-2-ND 348.00/M NTHS0805N01N5002KE 
56 +5% 1 3964 541-1125-1-ND 1.00 88 69 541-1125-2-ND 363.00/M NTHS0O805N01N5602JE 
68 45% 1 3964 -ND 1.00 88 69 541-1126-2-ND 363.00/M NTHS0O805N01N6802JE 
100 +5% 17 4064 -ND 1.00 88 69 541-1140-2-ND 363.00/M NTHS0805N17N1003JE 
150 45% AZ 4064 -ND 1.00 88 69 541-1141-2-ND 363.00/M NTHS0805N17N1503JE 
200 +5% 17 4064 541-1142-1-ND 1.00 88 69 541-1142-2-ND 363.00/M NTHS0805N17N2003JE 
200 +5% 4 4247 541-1134-1-ND 1.00 88 69 541-1134-2-ND 363.00/M NTHSO805NO04N2003JE 
220 +5% 4 4247 -ND 1.00 88 69 541-1135-2-ND 363.00/M NTHSO805NO04N2203JE 
10 +5% 2 3477 -ND 1.12 98 wht 541-1150-2-ND 406.00/M NTHS1206N02N1002JE 
10 +10% 2 3477 -ND 1.08 95 75 541-1151-2-ND 392.00/M NTHS1206N02N1002KE 
15 +5% 10 3500 541-1156-1-ND 1.12 98 77 541-1156-2-ND 406.00/M NTHS1206N10N1502JE 
20 45% 10 3500 541-1157-1-ND 1.12 98 tt 541-1157-2-ND 406.00/M NTHS1206N10N2002JE 
22 +5% 1 3700 -ND 1.12 98 77 541-1158-2-ND 406.00/M NTHS1206N11N2202JE 
30 +5% 5 3890 -ND 1.12 98 lt 541-1155-2-ND 406.00/M NTHS1206NO5N3002JE 
47 +5% al 3964 -ND 1.12 98 skt 541-1146-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N4702JE 
50 45% 1 3964 -ND 1.12 98 77 541-1147-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N5002JE 
68 +5% al 3964 -ND 1.12 98 77 541-1148-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N6802JE 
80 +5% 1 3964 -ND 1.12 98 77 541-1149-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N8002JE 
1206 100 +1% zl 3964 -ND 1.28 1.12 88 541-1143-2-ND 464.00/M NTHS1206N01N1003FE 
100 45% 1 3964 -ND 1.12 98 77 541-1144-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N1003JE 
100 45% ay: 4064 -ND 1.12 98 77 541-1159-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N1003JE 
100 +10% 1 3964 -ND 1.08 95 75 541-1145-2-ND 392.00/M NTHS1206N01N1003KE 
100 +10% AT. 4064 -ND 1.08 95 75 541-1160-2-ND 392.00/M NTHS1206N17N1003KE 
150 +5% 17 4064 -ND 1.12 98 7 541-1161-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N1503JE 
200 45% 17 4064 -ND 1.12 98 77 541-1162-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N2003JE 
200 45% 4 4247 -ND 1.12 98 sk 541-1152-2-ND 406.00/M NTHS1206NO4N2003JE 
220 45% AZ 4064 -ND 1.12 98 77 541-1163-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N2203JE 
220 45% 4 4247 -ND 1.12 98 kt 541-1153-2-ND 406.00/M NTHS1206NO04N2203JE 
330 +5% 4 4247 541-1154-1-ND 1.12 98 77 541-1154-2-ND 406.00/M NTHS1206NO4N3303JE 


NEW! M, C, T Series Leaded Conformally Fig. 2 
= Tinned mae Wire 
Coated NTC Therm istors : Teflon Insulated Nickel Me 
>| 1/4 
M, C and T series are conformally coated, leaded thermistors for standard PC board mounting or assembly in probes. The coat- ji 1 —/— Nom. 
ing is baked-on phenolic for durability and long-term stability. M and C series have tinned solid copper leads. The T series has = 36.1 Min. Je 
solid nickel wires with Teflon® insulation to provide isolation when assembled in metal probes or housings. Features: * Small P 76.2 
size, conformally coated * Wide resistance range * Available in multiple R-T curves Specifications: » Dissipation Constant: Clean Lead Length 
2~3mWatts/°C * Thermal Time Constant: 6~14 seconds 
Resistance Resistance R-T Dimension A Wire Diameter Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (Q) Tolerance Curve (mm) AWG mm Part No. 1 10 100 Part No. 
50 +5% 2 6.93 28 0.32 541-1209-ND 1.87 1.68 1.33 02CO500JF 
5K +5% 1 2.4 30 0.254 541-1076-ND 1.87 1.68 1.33 01M5001JF 
10K +1% 1 2.4 28 0.32 541-1206-ND 2.05 1.84 1.45 01C1002FF 
10K +1% 9 2.8 30 0.254 541-1080-ND 2.05 1.84 1.45 09M1002FF 
10K +5% 1 2.4 28 0.32 541-1207-ND 1.87 1.68 1.33 01C1002JF 
1 10K +5% 1 2.4 30 0.254 541-1074-ND 1.87 1.68 1.33 01M1002JUF 
10K +5% 9 2.8 30 0.254 541-1081-ND 1.87 1.68 1.33 09M1002JF 
30K +5% 1 2.4 30 0.254 541-1075-ND 1.87 1.68 1.33 01M3002JF 
33K +5% 4 2.4 30 0.254 541-1077-ND 1.87 1.68 1.33 04M3302JNF 
47K +5% 4 2.4 30 0.254 541-1078-ND 1.87 1.68 1.33 04M4702JF 
50K +5% rd 2.8 28 0.32 541-1208-ND 2.05 1.84 1.45 07C5002JF 
150K +5% 7 2.4 30 0.254 541-1079-ND 1.87 1.68 1.33 07M1503JF 
10K +1% 1 2.4 30 0.254 541-1203-ND 3.56 3.20 2.52 01T1002FF 
2 10K +5% 1 2.4 30 0.254 541-1204-ND 3.25 2.92 2.30 01T1002JF 
33K 45% 4 2.4 30 0.254 541-1205-ND 1.87 1.68 1.33 04T3302JF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T091) 2517 


A 
= 
yp : 
yr NTC Thermistors for 
EPCOS Surface and Pipe Measurement 


Features: 


*Short response time through glass 
encapsulated NTC thermistor 


¢ Fast and easy mounting 
Specifications: 

* Maximum power: 18mW 

* Thermal time constant: <5s 

* Insulation resistance: >10MQ 


Dimensions in mm 


Pipe Diameter: 


O18 


Resistance B25/100 Digi-Key Price Each Epcos 
@ 25°C (kO) (K) Part No. ‘I 10 100 | Part No. 
10 400642% 495-2627-ND 7.42 6.50 5.11 B58100A0406A000 


NTC Thermistors with Wire Leads 


Features: 

¢ Fast response 

¢ High measuring accuracy 
* Epoxy resin encapsulation 
¢ PTFE-insulated leads 

* UL approval (E69802) 


Applications: 

* Heating systems 

¢ Industrial electronics 

* Automotive electronics 


Specifications: 


* Climatic category: 55/155/56 
* Maximum power: 60mW 


Dimensions in mm 


0.25 
(AWG 30) 


Leaded NTC Thermistors 
Glass Encapsulated for 
Temperature Measurement 


Features: 

° Heat resistant * Highly stable * Measures 
temperatures up to 300°C »* Fast response 
¢ Small dimensions »* Leads are dumet 
wires (copper clad FeNi) 
Applications: 

* Automotive electronics 
electronics * Home appliances 
Specifications: 

* Climatic category: 55/250/56 (B57540 
series); 55/300/56 (B57550 and B57560 
series) * Maximum power: 18mW (B57540 
series); 32mW (B57550 series); 50mW 
(B57560 series) 


Dimensions in mm 


¢ Industrial 


Res. @ | Resistance| B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. 1 10 100 | Part No. 

5 41% 3480 495-2128-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0502F000 

10 41% 3480 495-2124-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0103F000 

1 30 41% 3992 495-2127-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0303F000 
50 41% 3992 495-2129-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0503F000 

100 41% 4066 495-2125-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0104F000 

5 41% 3480 495-2133-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0502F000 

10 +1% 3480 495-2130-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0103F000 

2 30 41% 3992 495-2132-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0303F000 
50 41% 3992 495-2134-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0503F000 

100 41% 4066 495-2131-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0104F000 

5 41% 3480 495-2137-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0502F000 

10 41% 3480 495-2135-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0103F000 

3 50 41% 3992 495-2622-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0503F000 
100 41% 4066 495-2136-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0104F000 


Leaded NTC Thermistors 
for Temperature Measurement 


B57871S Series: 
Features: * High measuring accuracy * Cost effective * Rugged design »* Epoxy resin encapsulation 


Res. @ | Resistance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos ¢ Tinned copper leads Applications: * Temperature measurement Specifications: * Climatic category: 
Fig. |25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. 1 10 4100 | Part No. 55/155/56 * Maximum power: 60mW »* Resistance Tolerance: +1% 
B57891M Series: 
9 
2 #1% 3560 | 495-2144-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0202F040 Features: * Wide resistance range »* Cost effective * Lacquer coated thermistor disk Leads are tinned 
3 41% 3988 495-2145-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0302F040 copper-clad Fe wire Applications: * Temperature compensation * Temperature measurement * Temperature 
3 +1% 3988 495-2150-ND$ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0302F040 control Specifications: * Climatic category: 40/125/56 * Maximum power: 200mW 
B57891S Series: 
9 as i 
2 aN ae OD me, ‘eels: 168) IBo7 B81 20502F070 Features: * Wide resistance range »* Cost effective * Lacquer coated thermistor disk Leads are tinned 
5 +1% 3988 495-2152-ND$ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0502F040 copper-clad Fe wire Applications: * Temperature compensation * Temperature measurement * Temperature 
1 10 41% 3988 495-2142-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0103F040 control Specifications: * Climatic category: 55/155/56 * Maximum power: 200mW 
10 21% 3988 | 495-2149-ND¢ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0103F040 Dimensions in mm 
30 41% 3964 495-2146-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0303F040 
30 41% 3964 495-2151-NDt 3.20 2.80 2.20 | B57863S0303F040 
50 41% 3760 495-2148-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0503F040 
100 41% 4540 495-2143-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0104F040 
2.8 41% 3988 495-2167-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0282F040 
2 5 +1% 3988 495-2168-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0502F040 
10 41% 3988 495-2166-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0103F040 
$ Uni-Curve Sensor 
NTC Th erm I stors Res. @ | Resistance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (kQ)| Tolerance K) Part No. 1 10 100 | Part No. 
for Temperature Measurement Insulated |____. Sees) ug ; 
Dimensions in mm B57871S Series 
reas: 24 £1% 3560 | 495-3035-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0212F000 
* Glass encapsulated ; 10 41% 3460 | 495-3036-ND 235 2.06 1.62 | B57871S0103F002 
* Highly Stable 10 +1% 3988 495-2153-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0103F001 
* Heat resistant 12 +1% 3760 495-3037-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0123F000 
* Coating of glass body and leads for electrical B57891M Series 
insulation 1.0 45% 3930 | 495-2156-ND 70.62 49 | B57891M0102J000 
* Fast response 1:5. 45% 3560 495-3064-ND -70 62 -49 | B57891M0152J000 
* Dumet wires for leads (copper clad FeNi) 2.2 +5% 3900 495-3067-ND -70 62 .49 | B57891M0222J000 
3.3 45% 3980 495-3070-ND 70 62 -49 | B57891M0332J000 
Applications: 47 +5% 3980 | 495-2161-ND 70.62 ~—_—.49 | B57891M0472J000 
* Automotive electronics 6.8 45% 3980 | 495-3071-ND .70 62 .49 | B57891M0682J000 
¢ Industrial electronics 10 +5% 3950 495-2157-ND -70 62 -49 | B57891M0103J000 
+ Home appliances 2 15 45% 4100 | 495-3065-ND 70 62 49 | B57891M0153J000 
22 +5% 4300 495-3068-ND -70 62 -49 | B57891M0223J000 
Specifications: 33 +5% 4300 495-2159-ND -70 62 -49 | B57891M0333J000 
«Maximum power: 18mW (B57541); 32mW 100 45% 4450 495-2158-ND -70 62 -49 | B57891M0104J000 
(B57551); 50mW (B57561) 150 +5% 4600 495-3066-ND -70 62 -49 | B57891M0154J000 
* Climatic category: 55/250/56 220 +5% 4600 495-3069-ND -70 62 -49 | B57891M0224J000 
330 +5% 4830 495-2160-ND -70 62 -49 | B57891M0334J000 
Res. @ | Resistance| B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos 470 +5% 5000 | 495-2162-ND -70 62 -49 | B57891M0474J000 
Fig. | 25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. ul 10 100 | Part No. B57891S Series 
1 10 41% 3480 495-2623-ND 5.15 4.51 3.55 | B57541G0103F000 5 +1% 3980 495-2165-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0502F008 
2 10 41% 3480 495-2624-ND 4.65 4.07 3.20 | B57551G0103F000 3 10 41% 3950 495-2163-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0103F008 
3 10 41% 3480 495-2625-ND 4.80 4.20 3.30 | B57561G0103F000 100 1% 4450 495-2164-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0104F008 


2518 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Surface Mount NTC Thermistors 


for Temperature Measurement 


Features: 

Inner electrodes * Excellent long-term aging stability in high-temperature and high humidity environments 
¢ Super resistance stability during soldering (change <1%) 

Applications: 

* Temperature measurement and compensation in mobile phone applications (battery pack, TCXO, LCD) 
* Data systems * Automotive electronics 

Specifications: 

* Climatic category: 55/125/56 »* Maximum power: 150mW (0402); 180mW (0603); 210mW (0805) 
Resistance Tolerance: +5% 


Dimensions - mm 
WwW 
0.5 
0.8 
1.25 


Size | Res. @ |B25/85) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Epcos 
Code} 25°C (9)| (K) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 


10k 3980 | 495-2086-1-ND -34 2.39. 14.08] 10,000] 84.00/M| B57221V2103J60 
0402 


22k 4548 | 495-3041-1-ND 27° 1.91 11.25] 10,000] 68.00/M| B57261V2223J60 


220 3540 | 495-3072-1-ND 44 3.14 18.45] 4,000 | 118.00/M| B57311V2221J60 
0603] 220 3540 | 495-3073-1-ND$ .37 2.61 15.33] 4,000} 98.00/M|B57311V2221K60 


10k 3980 | 495-2104-1-ND 44 3.14 18.45] 4,000 | 118.00/M| B57321V2103J60 


220 3540 | 495-3074-1-ND 59 4.20 24.70] 3,000 | 158.00/M| B57411V2221J62 


0805] 330 3540 | 495-3075-1-ND 59 4.20 24.70} 3,000 | 158.00/M| B57411V2331J62 


10k 3980 | 495-2116-1-ND 59 4.20 24.70} 4,000 | 158.00/M| B57421V2103J62 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NTC Thermistor Probes 


B57020 

Features: 

* Thermistor in molded plastic case * PVC insulated white connecting cable, UL approval (E252167) 
Applications: 

* Cabinet and evaporator in refrigerators and deep freezers 

Specifications: 

* Climatic category: 40/80/56 * Maximum power: 350mW 


B57500 

Features: 

* Epoxy resin encapsulation * PVC insulated black wire with tinned ends 26AWG 

Applications: 

¢ Air sensor for air conditioning (NOT FOR USE IN EVAPORATOR) 

Specifications: 

* Climatic category: 30/100/56 * Maximum power: 60mW » Test voltage: 1.25kVAC for 1 seconds 


B57703 

Features: 

* High accuracy * Easy mounting * Good thermal coupling through metal tag * Encapsulated in metal tag 
case ° PTFE insulated leads of silver-plated nickel wire, 30AWG * UL Approval (E69802) 

Applications: 

* Surface temperature measurement (housing and pipes) 

Specifications: 

* Climatic category: 55/125/56 * Maximum power: 150mW » Test voltage: 1kVAC 


+ Tolerance +10% 


Dimensions in mm 


Res. @ | B25/100 | Resistance | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (kQ) (K) Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 5 3980 42% 495-2075-ND 5.00 4.38 3.44 | B57020M2502A017 
2 10 3988 +3% 495-2172-ND 4.00 3.50 2.75 | B57500M0103A005 
5 3988 +2% 495-2170-ND 4.08 3.57 2.81 | B57703M0502G040 
7 10 3988 +2% 495-2169-ND 4.08 3.57 2.81 | B57703M0103G040 


96) GE Sensing 
NTC Bead Thermistors 


THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: ° Dissipation Constant: (Still Air) 1 mW°C, (Stirred Oil) 
8 mW°C ¢ Thermal Time Constant: (Still Air) 10 Seconds, (Stirred Oil) 1 Second * Maximum Power 
Rating: .075 Watts (Derated from 100% at 25°C ~ 0% at 100°C) 


Thermometrics Type C100 Thermochips are low cost, epoxy coated chip thermistors which represent the 
highest level of thermistor technology. Thermometrics exclusive “state of the art” materials processing 
techniques have been proven through extensive field use and long term testing to provide stable, rugged, 
easy handling thermistors suitable for applications in the temperature range of -80°C ~ 150°C. Best stability 
is achieved at temperatures not exceeding 105°C. 


Type EC95 and Type DC95 Thermistors may be used at temperatures as low as -80°C and as high as 
150°C, however, best overall stability is achieved with exposure or storage temperatures lower than 105°C. 


Type C100 


[1.5 (88.10) 


+ 9.100 
), (254) 


@.012 (0.30)-Tinned copper leads 
Epoxy coated thermochip 


Type DC95 Thermistors are designed to be 
interchangeable over 0°C ~ 70° and 0°C ~ 100°C. 


ee eee 


(2.41) 
@.012 (0.30)-Tinned copper leads 


Epoxy coated thermochip 


Type EC95 Thermistors are designed to be 
interchangeable over -20°C ~ 50°C and 0°C ~ 70°C. 


f— 25 (63.50) 4 og 


: (2.41) 
@.008 (0.20)-Tinned copper alloy leads 
Epoxy coated thermochip 


Res. @ Res. Digi Key Price Each GE Sensing 
25°C (0) Ratio§ Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
10k 9.06 235-1001-ND 6.45 5.08 4.03 2.99 | C100F103G 
10k 9.06 235-1002-ND 4.46 3.52 2.79 2.07 | C100F103J 
10k 7.60 235-1003-ND 4.46 3.52 2.79 2.07 | C100Y103J 
10k 9.06 235-1004-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F103W 
2k 9.06 235-1005-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F202W 
2252 9.06 235-1006-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F232W 
5k 9.06 235-1007-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F502W 
100k 10.45 235-1008-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95G104W 
50k 10.45 235-1009-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95G503W 
10k 9.06 235-1010-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | EC95F103W 
3k 9.06 235-1012-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | EC95F302W 
100k 10.45 235-1013-ND 6.65 5.24 4.16 3.08 | EC95G104W 
50k 10.45 235-1014-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | EC95G503W 
30k 8.69 235-1015-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 | EC95H303W 


§ 0°C/50°C Ratio 


NTC Disc Thermistors 


NTC (Negative Temperature Coefficient) Disc Thermistors 
decrease in resistance as temperature increases. 


Resistance 


¢ Temperature Coefficients Range: -3.4%/°C ~ -5%/°C @ 25°C 


¢ Maximum Operating Temperature: 150°C 


Temperature 


© Tolerance: +20% 100-50; +10% 1K ~ 100KQ. 


Res. @/| Res. Dim. A | Digi-Key Price Each GE Sensing 
25°C (Q)| Ratio A|D.C.0| (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
100 5.53 2.5 2.79 |KCOO1IN-ND@® 2.66 2.40 1.89 1.50) RL1004-65.6-59-D1 
50 5.53 6.5 5.59 | KCO12N-ND 1.94 1.75 1.38 1.10} RL2007-32.8-59-D1 
25 5.53 6.5 5.59 |KCO11N-ND@® 1.94 1.75 1.38 1.10) RL2004-16.4-59-D1 
5 5.53 10.0 | 12.19 | KCO24N-ND@ 2.21 1.99 1.57 1.25] RL4504-3.28-59-D1 
1k 6.85 2.8 2.79 |KCOO3N-ND@® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1007-624-73-D1 


KCO02N-ND@® 2.60 2.34 1.84 1.46) RL1003-312-73-D1 
KCO15N-ND® 1.89 1.70 1.34 1.06) RL2008-187-73-D1 
KCO14N-ND® 1.89 1.70 1.34 1.06) RL2006-125-73-D1 
KCO13N-ND® 1.89 1.70 1.34 1.06) RL2003-62.4-73-D1 
KC022N-ND. 1.96 1.76 1.39 1.10} RL3504-31.2-73-D1 


500 6.85 25 2.79 
300 6.85 6.5 5.59 
200 6.85 6.5 5.59 
100 6.85 6.5 5.59 

50 6.85 75 9.40 


10k 9.60 2.5 2.79 |KCO25N-ND® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1005-5744-103-D1 


5k 9.10 25 2.79 |KCOOSN-ND@® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1004-2910-97-D1 
3k 9.10 25 2.79 |KCOO4N-ND® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1003-1746-97-D1 
2k 9.10 6.5 5.59 |KCO17N-ND@® 1.90 1.71 1.35 1.07 | RL2007-1164-97-D1 
1k 9.10 6.5 5.59 | KCO16N-ND 1.90 1.71 1.35 1.07 | RL2004-582-97-D1 


10k 11.41 Le 5.59 
100k 12.90 | 2.7 2.79 
50k 12.90 | 2.5 2.79 
25k 12.90 | 6.5 5.59 
200k 13.82 | 2.5 2.79 
100k 13.82 | 6.5 5.59 


KCO18N-ND@® 4.69 4.22 3.32 2.64} RL2012-5506-120-D1 
KCOO9N-ND. 2.81 2.53 2.00 1.58) RL1006-53.4K-140-D1 
KCOO8N-ND® 2.81 2.53 2.00 1.58} RL1003-26.7K-140-D1 
KCO19N-ND 216 1.94 1.53 1.22) RL2006-13.3K-140-D1 
KCO10N-ND 2.81 2.53 2.00 1.58) RL1004-104.7K-155-D1 
KCO20N-ND® 2.16 1.94 1.53 1.22} RL2008-52.3K-155-D1 


@ RoHS Compliant 4 Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance 
@50°C;AWG_ (D.C. - Dissipation Constant (MW/°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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€3)GE Sensing NTC Thermistors 
MA100 Series 


These biomedical thermistor chips and subassemblies are designed to be interchangeable over a 
0°C ~ 50°C range (see table). Best overall stability is maintained when exposure and storage temperatures 
remain below 70°C. 


DK Series 


The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for 
temperature measurement and control in applications which demand 
cost effective reliability. The hermetically-sealed construction combines 
the advantages of high temperature operation and high reliability of glass 
bead types with the closer tolerances associated with chip devices. The 
glass encapsulation offers the additional benefit of high voltage insulation. 
APPLICATIONS: 

* Domestic Appliances »* Automotive Systems »* Data Processing 
Equipment ¢ Heating/Ventilating/Air Conditioning Control 


Resistance Digi-Key Price Each GE Sensing 
@ 25°C (kQ) Part No. 1 10 100 Part No. 
5 235-1103-ND 4.44 3.82 2.63 DKA502N5 
10 235-1104-ND 4.44 3.82 2.63 DKF103N5 
20 235-1105-ND 4.44 3.82 2.63 DKF203N5 
30 235-1106-ND 4.44 3.82 2.63 DKF303N5 
50 235-1107-ND 4.44 3.82 2.63 DKF503N5 


Standard Thermistors RoHS 
for Temperature Measurement i) 
Accuracy +1°C (0°C ~ 120°C) 


° Operating Range: -50°C ~ 150°C 
¢ D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) 


Tolerance Code (+°C) 
Temperature 235-1060/ 235-1061/ 235-1062/ 
Range 235-1064-ND | 235-1065-ND | 235-1063-ND 
arc ~ 20°C #15 £2 4.25 
20°C ~ 35°C £1 #15 #2 
35°C ~ 39°C +.05 a1 4.15 2252 Q: 1.78 
39°C ~ 42°C 4.075 415 42 TOKO O27 
42°C ~ 45°C £1, #15 #2 
45°C ~ 50°C 4.15 #2 #.25 
Resistance Digi-Key Price Each GE Sensing 
@ 25°C (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
10k 235-1060-ND 9.85 7.76 6.16 MA100GG103A 
10k 235-1064-ND 11.58 9.12 7.24 MA100BF103A 
10k 235-1061-ND 8.28 6.53 5.18 MA100GG103B 
10k 235-1065-ND 8.28 6.53 5.18 MA100BF103B. 
10k 235-1062-ND 7A7 5.89 4.67 MA100GG103C. 
2252 235-1063-ND® 6.35 5.01 3.97 MA100GG232C 
@ RoHS Compliant 


MC65 Series 


These thermistors are epoxy-coated for stability and have a maximum diameter of .065” (1.65mm). Standard 


¢ T.C.: Time Constant (Seconds) 


leads are 3” (76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, bifilar, heavy isomid insulated wire. Each unit tracks a 


specified curve over the temperature range of 0°C ~ 50°C (see table). 


Temperature Tolerance Code (+°C) 
Range 235-1057-ND | 235-1058-ND | 235-1059-ND 
O°C ~ 20°C #15 #2 4.25 
20°C ~ 35°C #1 #15 #2 
35°C ~ 39°C +.05 #4 #15 
39°C ~ 42°C +.075 #15 #2 
42°C ~ 45°C #1 #15 #2 
45°C ~ 50°C #15 #.2 #.25 
Resistance Digi-Key Price Each GE Sensing 
@ 25°C (Ok) Part No. if 10 100 Part No. 
10 235-1057-ND 9.58 7.55 5.99 MC65F 103A 
10 235-1058-ND 6.82 5.38 4.27 MC65F103B 
10 235-1059-ND 7.20 5.68 4.51 MC65F103C, 


Res. A 
@ 25°C | Max. D.C. T.C. | Digi-Key Price Each GE Sensing 
(Q) (mm) | mW/C | Sec. | Part No. al 10 100 | Part No. 
1000 8.13 3.5 30 KCO01E-ND 2.67 2.41 1.90 | RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KCO002E-ND 2.57 2.32 1.83 | RL2005-1148-103-SA 
2786 5.59 2.5 20 KCO03E-ND 2.57 2.32 1.83 | RL2006-1600-103-SA 
3000 5.59 2.5 20 KCO04E-ND 2.57 2.32 1.83 | RL2007-1723-103-SA 
5000 2.79 1.0 10 KCOO5E-ND 3.32 2.98 2.35 | RL1003-2871-103-SA 
10000 | 2.79 1.0 10 KCOO6E-ND 3.32 2.98 2.35 | RL1005-5744-103-SA 
Miniature Sensors 
1°C Accuracy 


SPECIFICATIONS: 

¢ Temperature Accuracy: +1°C @ 25°C »* Dissipation Con- 
stant: 1.4 mW/°C_ «Time Constant: 15 seconds * Operating 
Range: -50°C ~ 150°C 


EPOXY” 
INSULATED 


AWG # 30, NICKEL 
TEFLON INSULATED 


NHQ Series SMT _ pigi@Reel’ 


Chip 1206 


These devices are ceramic chip thermistors with a negative 
temperature coefficient of resistance intended for surface 
mount applications. The electrode material is palladium silver, 
nickel-plated with a solder-plated covering. The ceramic 
between the electrodes is glass covered. 


Res. Temperature 
@ 25°C Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
(Q) %I°C @ 25°C | Material | Part No. Al 10 100 250 | Part No. 
2K -3.83 MS73 | KCOO1T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-1248-73-MS 
5K -4.43 MS95 | KCOO2T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-2890-95-MS 
10K -4.40 MS97 | KCOO3T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 | KCOO4T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-17.56K-96-MS 
50K -4.84 MS120 | KCOO5T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-27.53K-120-MS 
100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-55.36K-122-MS 


Resistance Cut Tape Tape & Reelt 
@ 25°C Digi-Key Price Each Pricing GE Sensing G lass E neapsu lated © 
(kQ) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. H 
3 235-1108-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ302B410T10 NTC Therm istors 
10 235-1109-1-ND® 2.86 2.50 1.97 1071.00/M_ | NHQ103B375T10 Glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor 
15 235-1110-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ153B400T10 material thermetically sealed in glass bodies with a controlled 
50 235-1111-1-ND@ 2.64 2.31 1.82 990.00/M_ | NHQ503B400T10 amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these 
400 235-1112-1-ND 2.64 2.31 4.82 — | NHQ104B425T10 parts extremely stable in applications up to 204°C (400°F) 
150 235-1113-4-ND 264 2.31 1.82 |  990.00/M_| NHQ154B425T10 SPECIFICATIONS ::* Temperature; Range: 50 G.=1205:C:-2)Die- 
500 235-1114-1-ND@ 3.31 2.90 2.28 | 1241.10/M_| NHQ504B435T10 sipation Constant: S.OmWFG:e:time Constant: 7 seconds 
@ ROHS Compliant t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Ro @| Temp. Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
25°C |%/°C @ 25°C | Material| Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
i acnn ® 250 -3.34 GE55¢ | KC001G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-165.9-55-G1 
NHQM Series Digi Reel 500 -3.34 GE55¢ | KCO02G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-331.8-55-G1 
SMT Chip 0805 1K -3.83 GE73 | KCO03G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-624-73-G1 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative 2k “3.83 GE73 |KCo0dG-ND 2.63 2.387 1.87 1.48 | ALO3006-1248-73-G1 
temperature coefficient of resistance intended for surface 2786 -4.68 GE101 | KCO05G-ND 2.63 2.37 1.87  1.48| ALO3006-1576-101-G1 
mount applications. The electrode material is palladium 3K -3.85 GE76 | KCOO06G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-1847-76-G1 
Se ee rae Ne ges eed The: ceramic 4K -3.85 GE76 |KCO07G-ND 263 2.37 1.87 1.48] ALO3006-2463-76-G1 
° 5K -3.85 GE76 | KCO08G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-3079-76-G1 
oslsunce Cut Tape Tape & Reelt 10K | -4.41 GE97A |KCO09G-ND 2.63. 2.37 -1.87_1.48| AL03006-5818-97-G1 
@ 25°C | Digi-Key Price Each Pricing | GE Sensing 20K | -4.34 GE98 |KCO10G-ND 2.63 2.37 1.87 __1.48| ALO3006-11.7K-98-G1 
(kQ) Part No. il 10 100 3,000 Part No. 30K -4.34 GE98 | KCO11G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-17.53K-98-G1 
3 235-11154-ND 2.47 2.16 7.70 | 925.50/M | NHOM302B410T10 50K -4.32 GE97B |KC012G-ND 2.63. 2.37 1.87 1.48| AL03006-29.1K-97-G1 
10 235-1116-1-ND@ 2.47 216 1.70! 925.50/M_ | NHQM103B375T10 100K} — -4.32 GE97B |KC013G-ND 2.63. «2.37. 1.87 ‘1.48 | ALO3006-58.2K-97-G1 
15 235-1117-1-ND 2.47 2.16 1.70 925.50/M_ | NHQM153B400T10 200K -4.71 GE123 | KC014G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-111.3K-123-G1 
50 235-1118-1-ND 2.47 2.16 1.70 925.50/M | NHQM503B415T10 500K -4.99 GE138 | KCO15G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-269.8K-138-G1 
100 235-1119-1-ND®@ 2.47 2.16 1.70 925.50/M_| NHQM104B425T10 1M -5.07 GE145 | KC016G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-535K-145-G1 
@ RoHS Compliant _ t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Maximum Operating Temperature: 150°C 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
NTC Thermistors 


Panasonic 


Multilayer Chip NTC 
Thermistors (ERTJ) Digi@Reel’ 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface mountings 
featuring the miniature sizes of “0201”, “0402” and “0603” type (EIA) with highly 
reliable multilayer and monolithic structure. FEATURES: ¢ Highly reliable multilayer/ 
monolithic structure * Superior heat resistance to reflow soldering and excellent Size Code Dimensions (mm) 
solderability thanks to the unique external electrodes of three metallic layers (EIA) WwW T L1L2 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C »* Resistance to Soldering Heat: 

270°C-3s, 260°C-10s * Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy, 1.6t): 0201 7 0.30 0.30 0.15 
0201 Series: approximately 1mw/°C, 0402 Series: approximately 2mw/°C and 0603 0402 i 0.50 0.50 0.25 
Series: approximately 3mw/°C »* Rated Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 0603 0.80 0.80 _ 0.30 
33 mW, 0402 Series: 66 mW and 0603 Series: 100 mW 


1 and 2: Significant digit; 3: Multiplier 


Uses standard resistance color codes. 


Zero- 
Power | Resis- Cut Tape 
Resist. | tance B Value Digi-Key Pricing Tape & Reelt Panasonic 
(at 25°C) | Tol. B25/50 B25/85 _| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
0201 fw 
2KQ | 25% | 4500K22% | (4450K) | P12020CT-ND 312.35 17.62 | 15,000 | 98.00/M | ERT-JZET202J 
3KQ | 5% | 4500K+2% | (4450K) | P12021CT-ND ‘31 2.35 17.62 | 15,000 | 98.00/M | ERT-JZET302J 
4.7KQ | 45% | 4500K +2% a P12805CT-ND 13 98 7.36 | 15,000 | 41.00/M | ERT-JZET472J 
10KQ | 45% ea 3435K +2% | P12358CT-ND 42 1.07 839 | 15,000 | 41.00/M | ERT-JZEG103JA 
47KO_| 45% | 4050K +3% = P12359CT-ND 421.07 8.39 | 15.000 | _41.00/M | ERT-JZEP473J 
T00KN | 3% | 4500K+3% | (4750K) | P13700CT-ND ‘40 2.65 17.14 | 15,000 | 67.00/M | ERT-JZEV104H FEATURES: 
100K | +5% | 4700K +2% a P12360CT-ND 421.07 839 | 15.000 | _41.00/M | ERT-JZEV104J : ee ; 
0402 * Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
220 +5% | 2750K +3% (2700K) P10557CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 61.00/M | ERT-JOEA220J ¢ Wide selection of temperature coefficient (constant B) 
330 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10558CT-ND 36 ©-2.42 1567 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA330J «Excellent alostibal ena thermal stetlity 
400 | 45% | 2750K+3% | (2700K) | P10559CT-ND 36 ©.2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA4O0J 
470 45% | 2750K 43% (2700K) P10560CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 61.00/M | ERT-JOEA470J * Color coded to indicate resistance value @ 25°C 
680 | +5% | 2800K+3% | (2700K) | P10561CT-ND 362.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEAG80J 
000 | 45% | 2800K#3% | (2750K) | P10562CT-ND "362.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA101J SPECIFICATIONS: 
ane eh renee (2750K) /RRIOSBSCTE ND) 862.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEATS IY Maximum Watt Rating: (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nominal Time 
: b 3% | (4450K) | P10564CT-ND 32 242 1370 | 10.000 | 54.00/M | ERT-JOET102J Constant (second): PNT100-123 — 20: PNT124-138 — 27 
4.5KO | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10565CT-ND 32-242 1370 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET152J ; i ; 
2.0KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10566CT-ND 32242 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET202J ABPLIGATIONS: 
2.2K | #5% | 4500K+3% | (4450K) | P10567CT-ND ‘32212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET222J : 
3.0KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10568CT-ND 32 242 1370 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET302J * For measuring equipment: thermometer, wind gauge, liquid level gauge, temper- 
3.3KO | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10569CT-ND 32 242 1370 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET332J ature controller 
47KQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10570CT-ND 32-242 1370 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET472J , Fa a gaa eae , ; 
3.3KQ_| +5% | 4250K 23% | (4300K) | P10571CT-ND 32242 13.70 | 10.000 | 54.00/M | ERT-JOER332J For lemperalute compensalion:.transisior citeull, measuring’equipment:” 
4.7K | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10572CT-ND 32212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER472J * For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, com- 
6.8K | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10573CT-ND 32 242 1370 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER682J munication equipment, AGC, time lag 
10KQ | 45% | 4250K#3% | (4300K) | P10574CT-ND ‘342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER103J 
10KQ | +1% | (3375K) | 3435K +1% | P12007CT-ND (62 4.25 28.52 | 10,000 | 135.00/M | ERT-JOEG103FA Paves Dimenel = 7 ; - 5 
10KQ | +2% (3375K) _| 3435K +1% | P12008CT-ND 52 3.54 23.76 | 10,000 | 112.00/M | ERT-JOEG103GA ype Dimensions (mm) kd 
OKQ | #3% | 3900K#2% | (970K) | P13/01CT-ND 45 3.02 1958 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOEM103H ; 
10KO | #3% | 4250K+2% | (4300K) | P13702CT-ND 45 3.02 19.58 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOER103H PNT100 ~ PNT123 (D2) | 5.0+0.5 | 1.3£0.5 | 30min. | 2521 | 0.4 
10KQ | 43% | (3375K) | 3435K +1% | P12009CT-ND 43° 2.95 19.80 | 10,000 | 94.00/M | ERT-JOEG103HA : 
toKa | +5% | (3375K) | 3435K#1% | P12010CT-ND '34 «2.27 14.69 | 10.000 | 57.00/M | ERT-JOEG103JA PNT124 =PNT138 (09) | 7-520:5) | T4808) | 30min. | S41 | 0:6 
10KQ_| 45% | 3900K +2% = P12985CT-ND 43141 872 | 10,000 | _43.00/M_| ERT-JOEM103J 
{5KQ | 45% | 4250K#3% | (4300K) | P10575CT-ND 342.27 1469 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER153J 
22K0 | 45% | 4250K +3% | (4300K) | P10576CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER223J Res. | Temp. | Res. 
33KQ | +5% | 4050K +2% a P13579CT-ND ‘42 3.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOEP333J at | Coef. | Ratio Price 
33KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10577CT-ND ‘342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER333J 25°C | (25°C) | Ras/ | Digi-Key Each Panasonic 
47KQ +5% | 4700K +3% (4750K) P10578CT-ND 34 2.27_:14.69 | 10,000 57.00/M_| ERT-JOEV473J (0) | %/C | R5o | Part No. 1 10 100 1,000) PartNo. 
68KN | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10579CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV683J 
47KQ | 45% | 4050K +2% | (4100K) | P11441CT-ND ‘34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEP473J P i : 
100KQ | +2% | 4700K+2% | (4750K) | P13705CT-ND ‘48 © 3.25 21.78 | 10,000 | 103.00/M | ERT-JOEV104G 40 | 39 | 248 eg 08 St GT 88 | ERT-D2FFLA00S 
100KQ | 3% | 4500K +2% | (4580K) | P13704CT-ND ‘45 3.02 1958 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOET104H 100 | -39 | 248 | PNTI04-ND@® 1.06 91 61  .38 | ERT-D2FFL101S 
100KQ_| +3% | 4700K +2% | (4750K) | P13706CT-ND 45 3.02 19.58 | 10,000 | _77.00/M | ERT-JOEV104H 
100KN | 5% | 4250K+2% | (4300K) | P13703CT-ND 43. 2.94 1972 | 10,000 | 95.00/M | ERT-JOER104J 250 | -3.9 | 248] PNT107-ND@ 1.06 91 61  .38 | ERT-D2FFL251S 
100KQ | +5% | 4330K 22% — P13580CT-ND ‘42 3.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOES104J 
100KQ | +5% | 4500K +2% — P12986CT-ND 34. 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOET104J 250 | -42 | 2.62 | PNTI08-ND® 1.06 91 61  .38 | ERT-D2FGL251S 
100KN | 5% | 4700K+2% | (4750K) | P11442CT-ND ‘34-227 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV104J 
150KO | +5% | 4500K +2% — "| P1358iCT-ND “423.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOET154J 300, | 42 | 2.62 ER 06 tT 88 | ERT-D2FGLS01S 
{50KQ | 5% | 4700K+2% | (4750K) | P11443CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV154J 
220KO | 25% | 4700K22% | (4750K) | P11444CT-ND '34 2.27 14.69 | 10.000 | 57.00/M | ERT-JOEV224J 350 | -3.9 / 2.48) PNTH10-ND = 1.06 = 91.61.38 | ERT-D2FFL351S 
330KO | +5% | 4700K+#2% | (4750K) | P11445CT-ND ‘34-227 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV334J : i : 
470KO | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11446CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV474J 800 | 4.4 | 2.76 TER 106 81 61-88 | ERT-D2FGLEDIS 
0603 1,400 | -44 | 2.76 | PNTI14-ND® 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL1425 
220 | +6% | 2750K+3% | (2700K) | P105d1CT-ND 31 340 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA220J 
330 | 45% | 2750K+3% | (2700K) | P10532CT-ND ‘51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA330J 2,000 | -45 | 283 | PNTI15-ND® 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL2025 
400 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10533CT-ND ‘51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA400J 
470 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10534CT-ND ‘51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA470J 3,300 | -45 | 2.83 | PNTI16-ND®@ 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL332S 
680 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10535CT-ND ‘513.40 22.03 | 4.000 | 94.00/M | ERT-J1VA680J 
000 | 45% | 2800K#3% | (2750K) | P10536CT-ND 51 340 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-IVAT01J 8,000 | -46 | 2.90 | PNT118-ND® 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL802S 
4.0KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10537CT-ND 45 3.02 1958 | 4.000 | 84.00/M | ERT-J1VT102J 
1.5KQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10538CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT152J 10,000 | -4.6 | 2.90 | PNT119-ND® 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL103S 
2.0K | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10539CT-ND 45 3.02 1958 | 4.000 | 84.00/M | ERT-J1VT202J 7 ‘1 
22KO | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10540CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT222J 15,000 | -4.7 | 2.98 | PNTI20-ND@ 1.06 = 9161.38 | ERT-D2FHL1538 
3.0KO | 25% | 4500K+3% | (4450K) | P10541CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT302J : 4 : 
3.3KO | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10544CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR332J 98,000) “5.1 3.22 Tg 08 ST GT 98 | ERT-D2FHL3395 
3.3K | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10542CT-ND 45 3.02 1958 | 4.000 | 84.00/M | ERT-J1VT332J 450,000] -5.4 | 3.48 | PNT123-ND@ 1.02 88 59 37 | ERT-D2FIL154S 
47KQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10543CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT472J 
4.7KQ +5% 4250K +3% (4300K) P10545CT-ND A5 3.02 19.58 | 4,000 84.00/M_| ERT-J1VR472J 13 -3.6 | 2.30 | PNT125-ND 1.63 140 .93 59 | ERT-D3FFL130S 
6.8K | #5% | 4250K+3% | (4300K) | P10546CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR682J 
10KQ | 41% | (3375K) | 3435K #1% | P12011CT-ND ‘59 «4.01 2687 | 4,000 | 130.00/M | ERT-J1VG103FA 16 | -36 | 230 | PNT126-ND® 1.63 140 .93 59 | ERT-D3FFL160S 
10KQ | 42% | (3375K) | 3435K +1% | P12012CT-ND ‘543.70 24.83 | 4.000 | 120.00/M | ERT-J1VG103GA 
10KQ | 43% | (3375K) | 3435K #1% | P12013CT-ND 43 2.95 19.80 | 4.000 | 96.00/M | ERT-J1VG103HA 20 | -3.6 | 2.30 | PNT127-ND 1.63 «1.40 93.59 | ERT-D3FFL200S 
10KQ_| 43% | 4250K+2% | (4300K) | P13707CT-ND ‘543.63 23.49 | 4.000 | 118.00/M | ERT-J1VR103H 
TOKQ | #5% | (3375K) | 3435K #1% | P12014CT-ND 282.05 14.68 | 4,000 | 76.00/M | ERT-J1VG103JA 30 | 3.7 | 2.30 | PNTI28-ND 1.63 1.40 93.59 | ERT-D3FFL300S 
10KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10547CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR103J F i : 
15KQ | 45% | 4250K#3% | (4300K) | P10548CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR153J 40 | 82 | 2:90 REE 163 140 83-50 | ERT-DSFFL400S 
22KO | 45% | 4250K +3% | (4300K) | P10549CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR223J ; % ‘5 
33K0_| 45% | 4250K 3% | (430K) | P105S0CT-ND 45 3.02 19.58 | 4000 | 84.00/M | ERT-J1VR333J 7 | 42 | 262 TEMS 1.63 (1.40 93.59 | ERT-O3FGL7508 
47KO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10551CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVR473J . ; 
47KQ | 45% | 4050K +2% | (4100K) | P12015CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VP473J 80] Ae | oe Eee oo 140 83.58 | ERT-DSFGLEO0S 
47KQ | 45% | 4700K +3% | (4750K) | P10553CT-ND 45 3.02 1958 | 4.000 | 84.00/M | ERT-J1VV473J 130 | -45 | 262 | PNTI34-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FGL131S 
68KO | +5% | 4250K «3% | (4300K) | P10552CT-ND ‘45 3.02 1958 | 4:000 | 84.00/M | ERT-J1VR683J 
68KO_| 45% | 4700K+3% | (4750K) | P10554CT-ND ‘45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV683J 500 | -4.6 | 2.83 | PNT135-ND 163 140 93  .59 | ERT-D3FGL501S 
T00KN | 1% | (430K) | 4390K+1% | P12016CT-ND ‘68 4.67 31.32 | 4,000 | 151.00/M | ERT-J1VS104FA 
100KQ | +2% (4330K) | 4390K +1% | P12017CT-ND 63 4.32 28.96 | 4,000 | 140.00/M | ERT-J1VS104GA 4,000 | -4.6 | 2.90 | PNT136-ND 163 1.40 93.59 | ERT-D3FHL402S 
100KQ | 3% | (430K) | 4390K #1% | P12018CT-ND 43 2.95 19.80 | 4,000 | 96.00/M | ERT-J1VS104HA 
100KO | 5% | (4330K) | 4390K +1% | P12019CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VS104JA 20,000 | -5.1 ) 3.22 | PNT137-ND 1.63 1.40.93 59 | ERT-D3FHL203S 
100KQ | 5% | 4700K+3% | (4750K) | P10555CT-ND 45 3.02 1958 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV104J 
150KQ | 25% | 4700K +3% | (4750K) | P10556CT-ND ‘45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV154J 80,000 | -5.6 | 3.70 | PNT138-ND@ 1.63 1.40 93.59 | ERT-D3FIL803S 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2521 


NVE== 


NVE CORPORATION 


GT Sensors for Gear Tooth Applications 


NVE’s GT Sensor products are designed for industrial speed sensing where magnetic detection of gear 
teeth and magnetic encoder wheels with large air gaps are required. GT Sensors with both analog and 
digital outputs are available. All parts operate down to zero speed. The analog parts feature varied spacing 
of the sensor elements on the IC to provide usable output signals for even the smallest gear teeth. Single 
bridges provide speed information, and dual bridges provide speed and direction. The digital sensors take 
advantage of the GMR sensor element's superior magnetic performance to provide a 50% duty cycle output 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer unique and unparalleled magnetic sensing capabilities. 
The high sensitivity and ability to sense static magnetic fields provide superior performance which sets them 
apart from other sensors on the market today. NVE's sensors provide high sensitivity, temperature stability, 
low power consumption, and small size. 


Features: 

«Input Voltage Range: Maximum: +25V ¢ Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: +1MHz 
* Temperature Range: -50°C ~ 125°C * Maximum Output: Nominal: 45mV/V « Resistance: 5K typical, 30K 
typical for AA006, 2K typical for AAH 


over variations in voltage and temperature. Features: * Input Voltage Range: Maximum: 30V * Operating Specified Le 
Frequency: Minimum: DC, Maximum: 1MHz * Temperature Range: -50°C ~ 150°C * Maximum Output: Linear Sensitivity 
Nominal: 80mV/V « Resistance: 5K typical Saturation] Range Oe | (mV/V/Oe) Digi-Key Price Each NVE 
Field (Oe)|Min. Max.|Min. Max. | Part No. ql 10 25 | Part No. 
Single or | Element 15 15 105] 3 4.2 | 391-1045-5-NDe: 14.58 10.94 9.72 | AAQ02-02E 
Dual Spacing Digi-Key Price Each NVE : : : + . . . 
Bridge | (mm) | Output | Part No. 1 10 25 | Part No. 20 2 14] 2 3.2 | 391-1048-5-ND@+ 8.34 6.26 5.56 | AA003-02E 
Single 1 Analog | 391-1033-5-NDt 339 255 226 |ABLOO4-00 50 5 35/09 1.3 | 391-1049-5-ND@0 8.10 6.08 5.40 | AA004-00E 
Single 1 Analog 391-1055-5-ND@+ 4.11 3.09 2.74 |ABLO04-00E 50 5 35 | 0.9 1.3 | 391-1001-ND$ 8.10 6.08 5.40 | AA004-02 
Single 0.5 Analog 391-1056-5-ND@+ 4.11. 3.09 2.74 | ABLO05-00E 50 5 35 | 0.9 1.3 | 391-1050-5-ND@ 8.10 6.08 5.40 | AA004-02E 
Dual 1 Anal 391-1057-5-ND@ 4.95 3.72 3.30 |ABLO14-00E 
a need SND OT: 100 |10 70 |0.45 0.65 | 391-1002-ND¢ 8.10 6.08 5.40 | AA005-02 
Dual 0.5 Analog | 391-1058-5-ND@t+ 4.95 3.72 3.30 |ABLO15-00E 
100 |10 70 |0.45 0.65 | 391-1052-5-ND@$ 8.10 6.08 5.40 | AA005-02E 
single i Digttal ETE ace aineatd GS: Bee 88) ARLOO LI ee 50 |5 35 |09 1.3 | 391-1054-5-NDe¢ 13.71 10.29 9.14 | AAg06-02E 
Single : Digital Sa eda Ssee rene Ae 6 |06 30] 11 18 | 391-1046-5-NDe¢ 14.58 10.94 9.72 | AAH002-02E 
RoHS Compliant + 8-MSOP +TDFN8-SO8 § Tape and Reel Cut Tape 15 15 75/32 4.8 | 391-1051-5-NDeo 8.10 6.08 5.40 | AAH004-00E 
15 15 105] 3 4.2 | 391-1047-5-NDe¢ 14.58 10.94 9.72 | AAL002-02E 
RoHS Compliant ¥$8-SOIC 0 8-MSOP 


AFL Series - Low Power Digital Switch Parts 


Featuring low magnetic field operate points and very low power consumption, the AFL series digital switch 
sensors are the first high precision digital magnetic sensors suitable for continuous operation in battery 
powered applications. Precise magnetic operate points of 10 Gauss are maintained, along with operating 
voltages down to 0.9V. Current sinking and current sourcing outputs are available. 

Features: 

* Operating Point: 10 Gauss +3 Gauss * Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum 100kHz * Minimum 
Operate/Release Point: Differential 2 Gauss * Maximum Output: 100A 


Operating Digi-Key Price Each NVE 
Volt. |Temp. Range | Output | Bridge | Part No. i 10 25 Part No. 
Digital Switches 
1.3 |-20°C ~ 85°C | Xistor Single |391-1039-5-ND#0 9.72 7.29. 6.48 | AFLOO0-00E 
@ ROHS Compliant  8-MSOP 


GMR Digital Magnetic Sensors 


Features: Absolute Maximum Ratings: Parameters: « Supply Voltage: 33V * Reverse Battery Voltage: 
-33V ¢ Continuous Output Current: 24mA_ »* Operating Temperature Range: -40°C ~ -125°C * Magnetic 
Field: Unlimited Oersteds 


Direction of Output Digi-Key Price Each NVE 
Sensitivity} Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 =| Part No. 


20 Gauss | Cross Axis | Source and Sink |8-TSSOP |391-1013-ND 3.81 2.86 2.54 |AD221-00 


Float Sensors 


CYNETEY3 noonents Dim. in Inch (mm) 


Liquid level sensors are cost effective sensors for detecting the 
presence or absence of liquids. Perfect for vending machines, 
commercial washing machines, evaporator units and any upper 
and lower liquid level sensing applications. Horizontal sensors 
can be turned 180 degrees for opposite detection. 

UL approved E171218. 


Heavy Liquids 


GMR Sensor Evaluation Kits 


AG001-01: This kit features several types of NVE’s AA and AB Series parts, a selection of permanent 
magnets for activation or bias purposes, and circuit boards to mount the parts for testing purposes. Also 
included is a copy of NVE’s catalog and applications notes on CD ROM. 


AG003-01: Facilitates laboratory experimentation and development using GMR current sensors. The kit 
consists of (4) NVE current sensors (PN AA003-02) assembled to printed circuit board (PN AGO02-01). The 
PCB has (4) trace geometries to simulate various PCB current sensor configurations. 


AG910-07: Includes over 15 different GMR switch digital magnetic sensors with different operating points 
and different output configurations (current sink and current source). Magnets, circuit boards, a ZIF socket 
for easy testing, and NVE’s catalog and application notes on CD ROM are included. 

AG911-07: Same as AG910-07, but does not include the ZIF socket. 

AG920-07: Kit includes analog and digital versions of the GT Sensor products, for gear tooth sensing 


applications. A large variety of circuit boards and magnets are included for bench testing purposes, along 
with NVE’s catalog and application notes on CD ROM. 


Digi-Key NVE 

Description Part No. Price Each Part No. 
Analog Sensor Evaluation Kit 391-1059-ND® 120.00 AGO01-01E 
Current Sensor Evaluation Kit 391-1060-ND® 86.00 AGO003-01E 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1044-ND 180.00 AG910-07 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1061-ND® 180.00 AG910-07E 
GMR Switch Evaluation Kit (no ZIF socket) 391-1062-ND® 130.00 AG911-07E 
GT Sensor Evaluation Kit 391-1063-ND® 130.00 AG920-07E 


@ RoHS Compliant 


(16.5) 
HOLE 
IN TANK 


Y2" NPT - Quick Mount Shown 


Contact | Digi-Key Price Each Cynergy3 
Fig. | Description Material Rating | PartNo. 1 10 50 Part No. 0.2 (6) max. Nylon Nut 
Horizontal Mount Sensors Tank hae Gasket Seal 
Heavy Liquid Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A 725-1002-ND 12.88 12.26 = 11.64 RSF43Y100RF =—“Must close 
1 | Heavy Liquid Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A 725-1003-ND 13.63 12.98 12.32 RSF44Y100RF { level 
Heavy Liquid Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A 725-1004-ND 15.48 14.74 14.00 RSF46Y100RF Must open 
External Compression Seal Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A 725-1005-ND 13.45 12.81 12.16 RSF73Y100RN 
External Compression Seal Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A 725-1006-ND. 14.24 13.57 = 12.89 RSF74Y100RN 
9 External Compression Seal Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A 725-1007-ND 16.21 15.43 14.66 RSF76Y100RN 
External Mount Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A 725-1008-ND 11.70 11.14 10.58 RSF83Y100R 
External Mount Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A 725-1009-ND 12.39 11.79 = 11.21 RSF84Y100R 
External Mount Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A 725-1010-ND. 14.83 1412 13.41 RSF86Y100R Cable Lenath 
3 External Mount Sensor, SPST, Standard Temperature Stainless Steel 0.6A 725-1011-ND. 70.43 67.06 63.68 SSF212XP 15 g 
External Mount Sensor, SPST, High Temperature Stainless Steel 0.6A 725-1012-ND 62.44 59.45 56.46 SSF212X050 zomm 
Vertical Mount Sensors 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Black Nylon 0.6A 725-1013-ND. 13.73 13.07 12.41 RSF53Y100RC 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Opaque Poly 0.6A 725-1014-ND. 14.55 13.86 13.16 RSF54Y100RC 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Grey PPS 0.6A 725-1015-ND 16.38 15.59 14.81 RSF56Y100RC 
4 Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Black Nylon 0.6A 725-1016-ND 13.73 13.07 12.41 RSF53Y100R1/8 
Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Opaque Poly 0.6A 725-1017-ND 14.55 13.86 13.16 RSF54Y100R1/8 Adjustable Vertical 
Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Grey PPS 0.6A 725-1018-ND 16.38 15.59 14.81 RSF56Y100R1/8 Top Mount 
High Temp. Reversible Sensor, SPST, 12” NPT Stainless Steel 0.6A 725-1019-ND 60.19 57.31 54.44 SSF22X035 P. 
High Temp. Reversible Sensor, SPST, %” NPT Stainless Steel | __0.6A 725-1020-ND 115.90 110.35 104.81 SSF26X035 Fig. 6 
5 Adjustable Slide Sensor, Single Switch Poly 0.6A 725-1000-ND 45.18 43.01 40.85 RSF64EXS Adjustable 
Extension Tube 306mm each (3 Max.) Poly 0.6A__|_725-1001-ND 11.19 10.65 10.11 | _RSF64EXT Counterweight/Pivot 
Cable Mount Tank Sensors 
Turbulant Liquids, SPST-NO, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1024-ND 74.02 70.47 = 66.93 FFSMC10A. 
Turbulant Liquids, SPST-NC, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1025-ND 74.02 70.47 = 66.93 FFSMC10B 
6 Turbulant Liquids, SPDT-C/O, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1026-ND 74.02 70.47 66.93 FFSMC10C 
High Power Tank Sensor SPST-NO with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1021-ND 25.62 24.40 = 23.17 MS10A 
High Power Tank Sensor SPST-NC with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1022-ND 25.62 24.40 23.17 MS10B Tank Level S 
High Power Tank Sensor SPDT-C/O with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1023-ND 25.62 2440 23.17 | MS10C eee errs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ems_ Sensors — Flow Switches 


Specifications: SPST-NO: 20VA, 120-240 VAC or VDC; SPDT-NO/NC: 20VA, 120-240 VAC or VDC 


1/2 NPT 
rT 
B 
24" to 26" (609.6 to 660.4) 
24" (609.6) 1/4 NPT. .38 (9.65), ; te 25-38 
to =o 
26" (660.4) asl (6.35-9.65) 
Port Size} Dimensions - Inch (mm) 
9/16-18 UNF-2B 
THRD IN AND NPT A B 
OUTPORTS ~ 1” 3-1/4 (82.6) | 3 (76.2) 
1-1/2” | 4-1/4 (114.3) | 3-1/2 (88.9) 
2” [5-3/8 (136.5) | 4 (101.6) 
Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM | Switch Temperature Port Part No. i} 10 100 Part No. 
FS-4 Piston Type, 316 Stainless | 316 Stainless O°F ~ 225°F 
1 Ryton® R4 0.1 SPST 9/16"-18 UNF | 376-1107-ND 51.56 50.54 49.50 122340 
Molded Plastic Construction Steel Steel (17°C ~ 107°C) 
FS-925 Piston Type, 316 Stainless -20°F ~ 300°F 
2 316 SS 316SS 0.10 +10% SPDT 1/4" NPT 376-1122-ND 216.56 212.24 207.90 26926 
General Purpose Steel (-29°C ~ 148.9°C) 
FS-200 Shuttle Type General 316 Stainless 1 -20°F ~ 200°F 
3 Bronze Ceramic SPDT 1" NPT 376-1143-ND 113.44 111.17 108.90 26616 
Purpose, Straight-Through Flow Path Steel 5.0 ~ 15.0 Adj. (-29°C ~ 93.3°C) 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring |Point GPM| Switch | Port Interface Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
Externally Adjustable for Brass for Oils |Stainless 
4 Brass 20.0 Adj. | SPDT | 1/2" NPT Wire Leads -20°F ~ 300°F (-29°C ~ 148.9°C) | 376-1133-ND 206.25 202.13 198.00 | 25359 
Water, Oils and Gases Brass Steel 
Gems___ Electromechanical Controls 
Series 3E - Conductive Switches 215 
(69.85) ‘1.56 i 
Specifications: * Pressure/Temperature: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) ee = 
4+ 
Vessel/Boss Terminal Housing Size No. of Body Digi-Key Price Each Gems (25.4) 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes Material Part No. 1 10 100 Part No. 
2" NPT/ 1/2" NPT 2 Red Brass 376-1070-ND 81.81 80.18 78.54 3E2B 
3-1/4 x 3-1/4 x 2-3/8" 
1 2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 4 Red Brass 376-1072-ND 129.94 127.34 124.74 3E4B 
(82.55 x 82.55 x 60.33) 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Cast Iron 376-1075-ND 89.38 87.59 85.80 3E3A 
Series 3B - Two Piece Threaded Coupling 
Specifications: * Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F * Body Material - 316 Stainless Steel 
Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Required Part No. 1 10 100 Part No. .13(3.30) 
2 3/8"-18NPT / 3R Series 376-1067-ND 17.88 17.52 17.16 3B1iB 


Flow Sensors 

Features: 

Operating Temperature: Brass: -20°F ~ 212°F (-29°C ~ 100°C), Polypropylene Body: -20°F ~ 180°F (-29°C ~ 82°C) 
RFS Type - Flow Set Point Switching: 


Combines visual confirmation of flow with dynamic, electronic switch operation. Easy, adjustable switch point calibration: a local LED signals when set point is reached. 


RFI Type - Visual Indicators: 


A bright orange rotor turning with fluid flow. Simple, direct and reliable. Flow rate is estimated, or simply confirmed, by viewing the speed of the turning rotor. Either port may be used for incoming flow, and bayonet mounting 
lens is easily removed for quick clean out. 


Input Flow Range Body Port Digi-Key Price Each Gems 
Series Voltage GPM Material NPT Part No. iu 10 100 Part No. 
RFS Type 
110VAC 5.0 ~ 30.0 Brass 3/4" 376-1088-ND 151.25 148.23 145.20 180396 
SPDT 
4.0 ~ 20.0 Polypropylene 1/2" 376-1098-ND 27.50 26.95 26.40 155480 
RFI Type Indicator 
5.0 ~ 30.0 Brass 3/4" 376-1101-ND 72.19 70.75 69.30 180392 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Vikuiti™ Enhanced Specular Vikuiti™ Durable 
Reflector (ESR) Quick Clean Matte Film (DQC-M) 


Vikuiti Durable Quick Clean Matte Film is an easy, cost-saving way to repair many types of LCD damage. 


A reflector for a brighter, more efficient display The specially designed adhesive on Vikuiti DQC-M Film fills in most screen surface irregularities so they are 
oa 7 a : virtually undetectable. DQC-M is a quick fix that will save you time and money over replacing the polarizer 
Features: * 98% reflectance across the visible spectrum * Thin, non-metallic polymer film and/or the entire LCD module. 
Specifications: + Sheet Size: 11 in. x 11 in. * Thickness: 65um (2.6 mils) 
Digi-Key Price Each 3M 
Digi-Key Price Each 3M Description Part No. il 10 Part No. 
Descninuon artiNos 1 10 Part No. DQC-M, 12 in. x9 in., 1 sheet 3M5516-ND 16.52 13.22 _ 
ESR film, 1 sheet 3M5510-ND 34.00 27.20 = DQC-M, 12 in. x 9 in., 50 sheet kit 3M5516-KIT-ND 619.50 = 98044043721 
ESR film, 30 sheet product kit 3M5510-KIT-ND 739.50 — 98044009557 Note: For detailed specifications, please see our website. 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Advanced Light Control 
Vikuiti™ Brightness Film (ALCF-P) 
En hancement Fi | m (B EF) Il and lil Vikuiti Advanced Light Control Film blocks out display screen views from the side while allowing unrestricted 


viewing to users in front. Seen from the right or left, the screen appears dark; seen from the front, the screen 
is bright and clear. 


Vikuiti BEF II and Ill recycle diffused light into the backlight and direct the light through the LCD, thereby 


providing increased brightness toward the on-axis viewer. Specifications: * Sheet size: 12 in. x 11.5 in. * Sheet Thickness: 0.21 in. +0.003 in. 
The prism pitch refers to the distance between the peaks of adjacent prisms when the prism angle ay 
is fixed at 90° Digi-Key on 
. Description Part No. Price Each Part No. 
Prism —_| Digi-Key Price Each =| 3M ALCF-P, Gloss finish, 1 sheet 3M5517-ND 93.50 — 
Description Pitch (um) | Part No. 1 10 Part No. 
ALCF-P, Gloss finish, 10 sheet kit 3M5517-KIT-ND 797.50 98044042640 
BEF Il, 1 sheet 50 3M5511-ND 29.33 23.47 | — 
BEF II, 30 sheet product kit 50 3M5511-KIT-ND 660.00 — | 98043985039 ALCF-P, Matte finish, 1 sheet 3M5518-ND 115.60 = 
ALCF-P, Matte finish, 10 sheet kit 3M5518-KIT-ND 986.00 98044042665 
BEF Il, 1 sheet 24 3M5512-ND. 29.33 23.47 | — 
‘ Note: For detailed specifications, please see our website. 
BEF II, 30 sheet product kit 24 3M5512-KIT-ND 660.00 — | 98043985609 
BEF IlI-M, 1 sheet 50 3M5513-NDt 29.33 23.47 | — Notebook Privacy Computer Filters 
BEF III-M, 30 sheet product kit 50 3M5513-KIT-NDt 660.00 — | 98044003659 : ; 5 5 3 r 
Notebook privacy computer filters keep on-screen information private. From the side, others 


ttom surface finish see a darkened screen, providing worry-free privacy. 
t Matte bottom surface finis! 


Note: For detailed specications; pleass'see'our, website; * No blurring or distorting screen images » Helps protect computer screen from scratches, fingerprints 


and damage * Improves contrast and reduces screen reflections * Easy on, easy off attachment method 
¢ Reversible — choose matte or gloss finish 


. “aT . 
Vi ku iti D ual B rig ht ness RoHS Note: For proper fit, do not include the plastic monitor or laptop frame in your measurement. 
Enh t Film (DBEF) [ous] 
nhnancemen Notebook / LCD Computer Filters 
Vikuiti DBEF films work through polarization recycling. A typical polarizer absorbs light that is not polarized 2 7 
correctly. DBEF reflects this light into the backlight, where it can be recycled into the correct polarization. Filter Fits 
Viewing Area Monitor Digi-Key Price Each 3M 
Digi-Key 3M H x W (Inch) Size (Inch) Part No. 1 10 Part No. 
Description Part No. Price Each | Part No. 7.32 x 9.74 12.1 3M5588-ND 61.65 51.38 PF12.1 
DBEF-E Film, 0°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5670-ND 112.20 | — ese 0c0 Jee BéSose NE seo! «ine.88 Be IW 
DBEF-E Film, 0°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit | 3M5670-KIT-ND 957.00 | 98-0440-0359-2 20 x10:68 133 Shpee0 ND eres 01.68 Pris3 
8.44 x 11.25 14.1 3M5591-ND 63.00 52.50 PF14.1 
DBEF-E Film, 45°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5671-ND 112.20 - 7.50 x 11.99 144 3M5592-ND¥ 64.80 54.00 PF1I4.1W 
DBEF-E Film, 45°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit | 3M5671-KIT-ND 957.00 98-0440-0360-0 8.98 x 11.98 15.0 3M5593-ND 68.40 57.00 PF15.0 
8.18 x 13.09 15.4 3M5594-ND¥ 70.20 58.50 PF15.4W 
DBEF-D400, 0°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5672-ND 138.55 = 10.64 x 13.3 17.0 3M5595-ND 103.28 88.09 PF17.0 
DBEF-D400, 0°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit 3M5672-KIT-ND 1181.75 98-0440-4277-2 9.06 x 14.47 17.0 3M5596-ND¢ 106.68 90.99 PF17.0W 
11.3 x 14.13 18.1 3M5597-ND 110.93 94.62 PF18.1 
DBEF-D400, 45°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5673-ND 138.55 rd 41.89 x 14.83 19.0 3M5598-ND 123.86 405.65 PF19.0 
DBEF-D400, 45°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit | 3M5673-KIT-ND 1181.75 98-0440-4278-0 
+ Fits Widescreen Monitors 
Note: For detailed specifications, please see our website. 
Desktop Monitor Filters — Gray Flat Frame 
. “2 °TM . . - 
Vikuiti™ Anti-Reflection Filter CRT LeD 
i Viewing Area Monitor Monitor Digi-Key Price Each 3M 
Matte Removable Film (ARM R200) HxW (Inch) | Size (Inch) | Size (Inch) | Part No. 1 10 Part No. 
Features: 8.56 x 11.58 13 ~15 - 3M5605-ND 118.90 101.42 | PF500L 
* Durable - Protects display from scratches and scuffs » Anti-reflective coating helps improve clarity and 9.75 x 12.75 14~ 16 15 3M5599-ND 144.09 122.91 PF400L 
readability . Easy to clean - markers and fingerprints wipe away easily * Non-tacky adhesive removes 9.75 x 12.75 14~16 15 3M5602-NDO 144.09 122.91 PF400LB 
easily with no residue » Matte surface for less slippage when writing with a stylus 
11.5 x 14.13 16~ 19 17 ~ 18 3M5600-ND 239.46 209.53 PF400XL 
Digi-Key 3M 4 
Description Part No. Price Each Part No. 11.5 x 14.13 16~19 17 ~ 18 3M5603-NDO 239.46 209.53 PF400XLB 
ARMR200, 2.84 in. x 2.13 in. 3 sheet kit 3M5514-KIT-ND 16.88 98044042731 11.5 x 14.13 16~19 17 ~18 3M5606-ND 172.19 150.67 PF500XL. 
ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 1 sheet 3M5515-ND 29.98 — 13x 16 19~21 19 ~ 20 3M5601-ND 407.54 361.35 PF400XXL 
ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 5 sheet kit 3M5515-KIT-ND 136.25 98044042616 13x 16 19~21 19 ~ 20 3M5604-NDO 407.54 361.35 PF400XXLB 
Note: For detailed specifications, please see our website. ¢ Black flat frame 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2524 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


oN MicroTouch™ Capacitive Touch Screens and Accessories 
USB and Serial Cables 


ClearTek™ Il Capacitive Touch Screens 


Features: Digi-Key Price Each 3M 
¢ Excellent light transmission of 91.5% (+1.5%) provides vibrant optical characteristics with optimal anti-glare Description Part No. 10 50 Part No. 
properties 7 
Resilient top coat provides smooth, easy glide surface while offering durable scratch resistance SC Series Cables 
¢ Performance unaffected by everyday contaminants in the environment USB, 5 pin, 96” (Pearl) .............. 3M5548-ND 14.00 12.60 9.10 | 7319420 
Note: For detailed specifications, please see our website. Serial, 8 pin, 96” (Teal).............. 3M5549-ND 14.00 12.60 9.10 | 7319630 
EX II Series Cables 
Size Flex Tail Digi-Key Price Each 3M 7 7 
(Inch) Length (Inch) | Part No. 1 10 50 Part No. RS-232, f pin, 96” (Pearl)........... 3M5551-ND 14.00 12.60 9.10 | 7310101 
USB, 5 pin, 96” (Pearl) . .. |8M5552-ND 14.00 12.60 9.10 | 7312256 
6.71 4 3M5519-ND 98.60 84.10 77.14 | 17-8091-203 USB, 5 pin, 23” (Black). . |3M5554-ND 14.00 12.60 9.10 | 7315050 
8 3M5747-ND NEW! 98.60 84.10 7714 17-8091-205 Mounting Tape 
8.75 4 3M5520-ND 102.00 87.00 79.80__| 17-8921-203 VHB, 3/8 in. x 36 yards..........0... 3M5550-ND 61.20 52.20 47.88 | 24736 
10.83 4 3M5521-ND 103.70 88.45 81.13 17-8021-203 
‘ 8 3M5744-ND NEW! 103.70 _—88.45 81.13 | 17-8021-205 NEW! ToughTouch Il Capacitive 
42:54 4 3M5522-ND 125.80 107.30 98.42 | 17-8581-203 Touch Systems (with USB Controllers) 
; 8 3M5754-ND NEW! 125.80 107.30 98.42 17-8581-205 
ToughTouch II capacitive touch screens are an ideal solution for ruggedized self-service kiosks and ATM ap- 
15.68 4 3M5523-ND 168.30 143.55 131.67 17-8031-203 plications — environments where impact strength, shatter resistance, brighter displays, superior surface wear 
, 8 3M5745-ND NEW! 168.30 143.55 131.67 17-8031-205 and viewer privacy are a requirement. 
qaen 4 3M5524-ND 174.40 152.60 — 141.70_| 17-8421-203 Size Flex Tail] DigiKey Price Each 3M 
8 3M5748-ND NEW! 185.30 158.05 144.97 17-8421-205 (Inch) Length (Inch) | Part No. 1 10 50 Part No. 
19.75 4 3M5525-ND 184.00 161.00 149.50 17-8511-203 15.90 8 3M5763-ND 440.30 375.55 344.47 87-4061-211 
i 8 3M5752-ND NEW! 195.50 166.75 152.95 17-8511-205 17.78 8 3M5764-ND 481.10 410.35 376.39 87-5961-211 
Bee 4 3M5526-ND 192.00 168.00. 156.00 | 17-8441-203 19.83 8 3M5765-ND 520.20 443.70 —_—-406.98_| 87-6001-211 
65 : i i 
8 3M5750-ND NEW! 204.00 174.00 159.60 17-8441-205 
NEW! ClearTek™ Il Capa e 
31.80 8 3M5527-ND 868.80 760.20 705.90 17-8951-205 ‘ 
Touch Systems (with USB Controllers) 
Controllers Size Flex Tail Digi-Key Price Each 3M 
Sensor Digi-Key Price Each 3M (Inch) Length (Inch) | Part No. 1 10 50 Part No. 
Interface Support Part No. u 10 50 Part No. 15.68 8 3M9127-ND 246.50 210.25 192.85 17-8031-226 
EX II Capacitive Controllers 17.54 8 3M9128-ND 263.50 224.75 206.15 | 17-8421-226 
uss | clearrex | 3M5539-ND 78.20 66.70. 6148 | EXIL7710UC 20.65 8 3M9129-ND 282.20 240.70 ——-220.78 | 17-8441-226 
3M9138-ND NEW! 78.20 66.70 61.18 EXII-7760UC 19.75 8 3M9130-ND 273.70 233.45 214.13 17-8511-226 
USB 1x2_| ClearTek Il | 3M9137-ND NEW! 78.20 66.70 61.18 | EXII-7769UC 26.28 8 3M9131-ND $21.90 445.15 408.31 | 17-8931-226 
Serial ClearTek II | 3M5540-ND 78.20 66.70 61.18 EXII-7720SC . 
Mictorouch se’ Resistive Gannon NEW! Wide Aspect Ratio ClearTek™ Il 
jicroTouc! fesistive Controllers . i 
Capacitive Touch Systems (with USB Controllers) 
USB 4-Wire 3M5541-ND 41.40 37.26 26.91 SC401U 
Serial 3M5542-ND 41.40 37.26 26.91 SC402S Size Flex Tail Digi-Key Price Each 3M 
USB 5-Wire 3M5543-ND 41.40 37.26 26.91 SC501U (Inch) Length (Inch) | Part No. 1 10 50 Part No. 
Serial 3M5544-ND 41.40 37.26 26.91 S$C502S 17.80 8 3M9133-ND 263.50 224.75 206.15 17-9241-226 
USB 8-Wire 3M5545-ND 41.40 37.26 26.91 SC801U 19.34 8 3M9134-ND 273.70 233.45 214.13 17-9251-226 
Serial SMES ele eer. meet s[ocwes 20.65 8 3M9135-ND 282.20 240.70 220.78 _| 17-9261-226 
MicroTouch SC Series Resistive Chip Set 22.37 8 3M9136-ND 282.20 240.70 220.78 | 17-9311-226 
— = 3M5547-ND 20.00 18.00 13.00 SCX-ASIC 31.80 8 3M9132-ND 1001.30 854.05 783.37 _| 17-8951-226 


IRTOUCH 


E and K Series Infrared Touch Screens: 


Infrared technology uses infrared emitter-collector pairs to project an invisible grid of light a small distance 
over the surface of the screen. When a beam is interrupted, the absence of the signal at the collector is 


Infrared Touch Screens 


detected and converted to an X/Y touch coordinate. 


Features: 


¢ Super Transparency » High Resolution (Interpolated 4096 x 4096) * Fast response time * Versatile Touch 
Object *No Drift * Scratch Resistant * Water/Dust Resistant (IP65) * Sunlight Operable * Integrated 
Controller * Wide Temperature Range (-40°C ~ 70°C) * Robust Design * Long Life Expectancy 


Outside 
Size Dimensions Active Area Digi-Key Price Each IRTOUCH Systems 
(Inch) WxHxD (mm) Port W x H (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
E Series 
ca | _wsexsconer | SS? | rover | cement a a a es 
2 a a eo aes 
a4 | Mosxseexee | Tae sx vas 858-1013ND iseos 2086 toes sea | aa 
wo | aaanroraxes | "SZ? [| anaxreee | Swine a ae a mn 
ee ea a a ae a 
ee ne ee 
7 | moxswxes | PSS | owners | STINE an ae ae oe 
© | swnowxes | P52 | ovoxom | SSIMENS a ar me in 
K Series - Side Mount 
2 | sxexmrarws | SS | exes | Serene a ae a as 
| soxamenios | P52 | corer | gawiene a ae ae 
7 | maxonzxno | P52 | omsxen | SOImONe oo oe: ee, eee 
| amnasowixno | P52" | oreaxons | SOimene oe ee 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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THE Size Outside Active Area Digi-Key Price | Bergquist 
A E R Gi 0 iV | ST (Inches) | Dimensions (mm) (mm) Part No. Each | Part No. 
COMPANY 5-Wire Touch Screens — RoHS Compliant 
3.5 84.04 x 64.5 72.04 x 54.28 | BER256-ND NEW! = 35.65 | 400333 
5-Wire Resistive Touch Screens 57 135.0 x 101.0 1170x 88.0 | BER257ND NEW! 5735 | 400413 
6.4 150.0 x 115.5 130.6 x 98.4 BER250-ND NEW! 62.00 | 400395 
The Bergquist 5-Wire Resistive Touch Screens 70 170.1 x 106.3 154.40 x 92.1 | BER255-ND NEW! — 63.55 | 400397 
are inherently the most durable resistive touch Ze % 8.4 196.09 x 149.86 171.4 x 128.8 | BER251-ND NEW! 65.10 | 400399 
Screens on the market, engineered to withstand / 10.4 | 248.92x 186.69 | 215.9x 163.83 | BER252-ND NEW! 71.30 | 400401 
Sechiclomes Wel tuiet cle tas Goposiagilaver 121 | 271.27%205.74 | 248.87 x 187.4 | BER248-ND 83.70 | 400403 
io cfeate X- and Y- axis measurements (such as 12.1 | 271.27 x 205.74 | 248.87 x 187.4 | BER249-ND 91.45 | 400404 
4-wire and 8-wire technologies), 5-wire sensors 15.0 322.0 x 245.5 303.5 x 227.5 | BER247-ND 100.75 | 400384 
utilize a stable glass substrate for both X- and 170 356.0 x 286.5 337.0 x 269.5 | BER253-ND NEW! 130.20 | 400387 
Y-axis measurements. Features: * Durability: 35 19.2 | 401.0x323.40 | 381.0x 305.7 | BER254-ND NEW! 159.65 | 400392 
Million actuations/Drift-free operation at all times = 
* Accuracy: 98.5% accurate - without external Accessories 
electronic correction Actuation: Any finger, Controller Touch Screen USB RS232 BER241-ND® 34.00 | 500499 
glove or stylus * Optics: Index-matched materials 6’ Cable RS-232 for Touch Screen . BER242-ND 8.00 | 400196 
Provide 61% light transmission and patented 6’ Cable USB for Touch Screen .... BER243-ND 8.00 | 400199 
Spareteot dean ejay dover Power Supply for Touch Screen ... BER244-ND 12.00 | 400294 
Touch Screen Starter Kit Contains: * Touch Kit — RoHS Compliant 
Screen Controller *RS-232 and USB Cable i 
* Software and Drivers * 110V Power Supply * Documentation and Manuals ° Plastic Case * Storage space Sia et FANE TOMEI SETS ON sett eek etna BE Rese ND) 125/00). 400288 
for touch screen Note: Appropriate touch screen must be purchased separately @ RoHS Compliant 


TOSHIBA TFT LCD Displays 


Leading Innovation >>> 


Outline Viewing Power Operating 
Size | Resolution) Dimensions - mm | Brightness | Contrast Angle Consumption | Temperature VF Digi-Key Price Each 
(Inches) | (Pixels) WxHxD (cd/m?) Ratio Vertical | Horizontal (Watts) (°C) Signal Type | Part No. 1 10 100 

3.5 320 x 240 90x72x9 350 350 120 140 0.87 -20 ~ 70 CMOS QVGA | LTA035A350F-ND 120.00 112.00 104.00 
5.6 1024 x 600 | 136.8 x 85.9 x 2.95 300 400 50 80 1.40 0~50 LVDS WSVGA | LTDOS56ET2S-ND 367.50 343.00 318.50 
5.7 320x240 | 144x 104.8x9.3 400 500 120 140 1.36 -20 ~ 70 CMOS QVGA | LTA057A340F-ND 172.50 161.00 149.50 
5.7 320 x 240 | 144x 104.6 x 11.5 400 500 120 140 1.36 -20 ~ 70 CMOS QVGA | LTA057A343F-ND NEW! 204.00 190.40 176.80 
5.7 320x240 | 144x 104.6x9.5 320 500 120 140 1.36 -20 ~ 70 CMOS QVGA _| LTA057A344F-ND NEW! 198.00 184.80 171.60 
5.7 320x240 | 144x 104.6 x 7.8 400 500 120 140 1.36 -20 ~ 70 CMOS QVGA | LTA057A345F-ND NEW! 192.00 179.20 166.40 
5.8 400 x 234 145 x 89 x 15.8 350 100 90 110 7.50 -20 ~ 60 Composite | WQVGA | TFD58W29MW-NDt 300.00 280.00 260.00 
5.8 400 x 234 145 x 89 x 15.8 350 350 90 110 7.50 -20 ~ 60 Composite | WQVGA | TFD58W26MW-NDt 300.00 280.00 260.00 
6.5 640 x 480 153 x 121 x 10.9 400 500 120 140 3.70 -20 ~ 70 LVDS VGA LTAO65BOD2F-ND§ 283.50 264.60 245.70 
6.5 640 x 480 153 x 121 x 10.9 550 500 120 140 3.50 -20 ~ 70 CMOS VGA LTAO65BOD4F-ND NEW! 268.50 250.60 232.70 
7.0 800 x 480 170.8 x 110 x 10 280 450 100 120 3.11 -10 ~ 60 CMOS WVGA | LTA070A321F-ND¥ 235.50 219.80 204.10 
75 640 x 480 | 195.2 x 137.5x 9.5 350 380 120 140 3.40 -20 ~ 70 CMOS VGA LTA075A362F-ND& 294.00 274.40 254.80 
8.4 800 x 600 | 199.5x 149.5x 12 350 300 90 100 6.40 -10 ~ 60 LVDS SVGA | LTM08C351R-NDO 363.00 338.80 314.60 
8.4 640 x 480 221 x 152.4x 12 300 250 95 110 4.0 -10 ~ 70 CMOS VGA LTA084A380F-ND NEW! 229.50 214.20 198.90 
8.4 800 x 600 | 199.5x 149.5 x 12 400 400 100 120 4.8 -20 ~ 70 LVDS SVGA_| LTA084C271F-ND NEW! 351.00 327.60 304.20 
8.5 800 x 480 224 x 135x 14 215 250 100 120 5.50 -10 ~ 70 CMOS WVGA | LTA085C184F-ND$ 270.00 252.00 234.00 
8.9 1280 x 768 | 224x133x5.15 225 140 50 50 2.94 0~50 LVDS WXGA | LTDO89EXWS-NDA 492.00 459.20 426.40 
8.9 1024 x 600 224 x 129 x 5.2 220 100 100 120 3.40 0~50 LVDS WSVGA | LTM09C362T-ND NEW! 420.00 392.00 364.00 
10.4 640 x 480 | 238.5x 177.5x 12 400 500 120 140 6.30 -10 ~ 65 CMOS VGA LTD104C11R-NDO 360.00 336.00 312.00 


t+ Composite Video and Analog RGB § With LED Driver With Touchscreen 4 Wire Touch Panel 0 Anti-Reflective Coating A Transflective 


SHARP_ TFT LCD Displays 


“OF THE AMERICAS Normal Display White 
Outline Viewing Total Power} Operating 
Size Pixel Dimensions - mm Brightness | Contrast Angle Typical | Temperature Digi-Key Price Each Sharp 
(Inches) | Format* WxHxD (nits) Ratio | Verticalt| Horizontal (W) (°c) Type Part No. uJ 10 100 Part No. 
3.0 320 x 320 66.6 x 68.5 x 3.6 100 _ 40/50 100 0.35 -10 ~ 60 QVGA | 425-2479-ND@ 152.72 128.80 115.00 | LQ030B7DD01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 3.4 55 15/85 100/100 100 0.35 -10 ~ 60 QVGA | 425-2481-ND 181.36 152.95 136.57 | LQ035Q7DB03 
3.6 320 x 240 82.8 x 69.7 x 3.3 300 300 130/130 160 0.43 -10 ~ 60 QVGA | 425-2482-ND@ 143.18 120.75 107.82 | LQ036Q1DA01 
3.8 240 x 320 69.0 x 88.6 x 3.4 90 8/75 100/100 100 0.52 0~50 QVGA | 425-2649-ND@ 190.90 161.00 143.75 | LQ038Q7DB03R 
3.8 320 x 240 117.6 x 69.45 x 13.45 450 100 = 130 3.36 -30 ~ 85 QVGA | 425-2484-ND 314.99 265.65 237.19 | LQ038Q5DR01 
5.0 320 x 240 119.4 x 89.1 x 12.7 380 = = 130 4.15 -30 ~ 85 QVGA | 425-2485-ND 353.17 297.85 265.94 | LQO50Q5DR01 
5.0 960 x 234 126.8 x 89.6 x 16.5 320 60 40/65 130 5.37 -30 ~ 85 QVGA | 425-2486-ND 276.00 243.80 225.40 | LQ5AW136 
8.0 640 x 480 183.0 x 141.0 x 14.0 380 250 65/55 130 6.20 0~55 VGA 425-2489-ND 405.38 358.09 331.06 | LQ080V3DG01 
8.4 640 x 480 216.0 x 152.4 x 12.0 300 250 55/40 110 5.45 0~55 VGA 425-2490-ND® 448.50 396.18 366.28 | LQ084V1DG21 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 11.6 350 250 30/65 110 6.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2491-ND@ 457.13 403.80 373.32 | LQ084S3DG01 
10.4 640 x 480 246.5 x 179.4 x 14.2 350 300 40/70 140 6.76 -10 ~ 65 VGA 425-2470-ND 431.25 380.94 352.19 | LQ104V1DG51 
10.4 800 x 600 246.5 x 179.4 x 15.0 350 300 40/70 140 7.80 -10 ~ 65 SVGA | 425-2472-ND 517.50 457.13 422.63 | LQ104S1DG21 
12.1 800 x 600 276.4 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2473-ND 422.63 373.32 345.15 | LQ121S1DG41 
12.1 800 x 600 276.0 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2474-ND 422.63 373.32 345.15 | LQ121S1LG41 
15.0 1024 x 768 | 331.6 x 254.76 x 12.5 600 350 55/45 120 15.49 0~60 XGA 425-2475-ND 508.88 449.51 415.59 | LQ150X1LGB1 


@ RoHS Compliant * 1 Pixel=R+G+Bdots — t Vertical Viewing Angle 12 o'clock and 6 o'clock 


DIGITALVIEW° LCD Controller Boards and Accessories 


HHoees#es: Lal Digital View is the leading supplier of advanced interface solutions for the flat panel display market. 

Digi-Key Price Each Digital View 

Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Controller Boards — RoHS Compliant 
ALR-1400 PC,DVI Controller for TFT Panel ...............0.0.ccces cee ee eens eee 586-1016-ND 131.67 = = 4171000XX-3 
SP-1600 PC, DVI Controller for TFT Panel....................:ececeee essen eee es 586-1019-ND 263.34 = = 4169900XX-3 
Accessories 
Add-on Board for LVDS Displays .. 586-1020-ND® 61.18 = = 416212201-3 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1002-ND 61.18 — — 4162135-XX 
4-Way Inverter Cable .. 586-1007-ND® 10.00 750 6.75 426040200 
5-Way inverter Cable .. 586-1008-ND® 10.00 750 6.75 426058300-3 
Cable for Controller ACG-1024 (4167202-xx) 586-1009-ND® 44.00 33.00 29.70 426311200-3 
Cable for Controller ACG-1024 (4167201-xx) 586-1010-ND® 38.00 28.50 25.65 426311600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx). 586-1013-ND® 46.00 34.50 31.05 426473000 
LVDS Cable 586-1014-ND® 28.00 21.00 18.90 426474300-3 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (42631 12-00) 586-1017-ND® 40.00 30.00 27.00 426500400-3 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (4263116-00) 586-1018-ND® 40.00 30.00 27.00 426500500-3 
Kit 

OSD Board Kit with Cable ACG/AVP/SVP/SV............. 00... ccece ee eee eee ee ee 586-1015-ND 48.00 36.00 32.40 KIT 60109 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2526 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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www.optrex.com 


Industrial TFT LCDs 


Optrex manufactures a wide range of digital TFT LCDs for a broad array of 
non-PC industrial applications. These rugged, high-performance modules 
deliver best-in-class front-of-screen performance. 

Features Include: 

¢ Natural Color Matrix (NCM) for vivid color 

¢ High brightness and contrast ratio 

¢ Wide viewing angles technology 

¢ Wide operating temperature ranges 

¢ Industrial standard LVDS or CMOS interface 

¢ Product size range from 1.9” to 17.5” 

¢ Both 4:3 and Wide Format LCDs (16:9) 

¢ LED backlighting 


Optrex TFT LCDs can also be provided with the latest technology for 
enhanced performance, including: 


e Anti-Reflection Surface treatments 
¢ Ultra-Wide Viewing (UWV) angles 
¢ 4-wire Touch Screen Solution 


See following page for part numbers and specifications. 


Portable TFT LCDs 


Optrex handheld and portable displays are known for enhanced image 
quality and excellent readability. 

Features Include: 

¢ For industrial handheld instruments 

¢ High performance in either indoor or outdoor environments 

¢ Transmissive and Transflective mode 

e LED backlight 

¢ High performance 

Size from 3.0” to 5.7” 


3.0” WQVGA Transflective 
3.5” QVGA Transflective 
3.5” QVGA Transmissive 
4.3” WVGA Transmissive 
5.0” WVGA TN, Transmissive 
5.0” WVGA IPS, Transmissive 
5.7” QVGA Transmissive 


See following page for part numbers and specifications. 


LCD Total Solution Provider 


Super High Bright LCDs 


With brightness at up to 1500nits, Optrex’s TFT LCD displays provide 
legibility and image clarity in high ambient light environments — even direct 
sunlight. 


Anti-reflective (AR) coating reduces surface reflectivity to approximately 
0.3% with no decrease in luminance or contrast. 


Features Include: 

¢ High brightness and super high brightness (up to 1500nits) 
¢ Anti-reflective surfaces (AR) 

¢ Extended operating temperature range 

¢ Perfect solution for Marine, Outdoor Kiosk, etc. 

¢ Size range from 6.5” to 15.0” 


6.5” VGA 600nits 
10.4” VGA 1500nits 
12.1” SVGA 1500nits 
12.1” SVGA 1000nits 
12.1” XGA 1000nits 
15.0” XGA 1500nits In 
15.0” XGA 800nits 


See following page for part numbers and specifications. 


Enhanced Passive LCDs 


Optrex passive products deliver remarkable readability in any ambient lighting 
condition, with exceptional performance over a wide operating temperature 
range. 

Features Include: 

¢ High contrast ratio and high brightness 
¢ Industrial standard configurations 
Built-in controllers 

* Wide operating temperature range 

* Transmissive or transflective modes 
Multiple backlighting options available 
Superior legibility via Optrex’s High 
Performance Color (HPC) technology 


See following page for part numbers and specifications. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Graphic LCD Modules 


The Graphic LCD Modules come in a wide variety of sizes and formats that will 


satisfy virtually any application. 


They range from monochrome to full color (RGB) display modules. 


Diag. LCD Dot Dot Pitch Outline Dim. Viewing Lum- | Contrast | Operating | Digi-Key Price Each Optrex 
Size Mode Format (mm) WxHxD (mm) Area Backlight inance Ratio | Temp. (°C) | PartNo. 1 100 Part No 
Color Transmissive Graphic Displays 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 xX 94.4x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 45:1 0~50 73-1238-ND 110.38 81.56 F-51373GNC-FW-AH 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 xX 94.4x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0~50 73-1312-ND@ 121.12 89.72 F-51373GNC-FW-ATN 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73 X94.4X7.3 59 x 80.3 White LED 40 40:1 0~50 73-1313-ND® 108.34 80.06 F-51373GNC-LW-AUN 
5.7 Color 320 x 240 12 x 36 167.1x109x8 122 x 92 CCFL 120 40:1 0~50 73-1215-ND 180.08 133.39 F-51167NCU-FW-AA 
Monochrome Transmissive Graphic Displays 
28 Blue/White 128 x 64 48 x .48 89.7 x 49.8 x6 66.8x35.5 | LED(Blue/White) | 100 6:1 0~50 73-1285-ND® 25.96 19.18 F-51320GNB-LW-AEN 
28 Blue/White 128 x 64 50 x .50 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 White LED 100 8:1 -20~70 | 73-1284-ND@ 17.50 16.64 F-51553GNBJ-LW-AEN 
28 Blue 128 x 64 50 x .50 89.7 x 49.8 x6 69 x 36.5 White LED _ 8:1 -20~70 | 73-1321-ND@ 24.75 18.25 F-51852GNBJ-LW-AKN 
2.8 | Yellow/Dark Blue 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 66.8x 35.5 LED(Yellow) 60 45:41 0~50 73-1311-ND@ 25.38 18.80 F-51320GNY-LY-AFN 
28 Black/Yellow 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x36.5 Yellow LED 100 60:1 -20~70 | 73-1272-ND@ 24.44 23.22 F-51852GNFQJ-LY-ADN 
28 Black/Red 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x36.5 Red LED 100 60:1 -20~70 | 73-1271-ND@ 34.40 25.42 F-51852GNFQJ-LR-AGN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 White LED 100 65:1 -30~80 | 73-1268-ND@ 39.43 29.22 F-51852GNFQH-LW-AFN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x 36.5 White LED — 60:1 -20~70 | 73-1332-ND@ 19.51 18.53 F-51852GNFQJ-LW-AMN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x 36.5 Blue LED _ 60:1 -20~70 | 73-1330-ND@ 22.02 20.92 F-51852GNFQJ-LB-AIN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x36.5 Green LED _ 60:1 -20~70 | 73-1331-ND@ 19.51 18.53 F-51852GNFQJ-LG-ALN 
47 Black/White 320 x 240 30 x .30 129.4 x 94x10 99.9 x77 White LED 280 20:1 0~50 73-1317-ND® 119.55 88.56 F-51477GNF-LW-ANN 
5.2 | Yellow/Dark Blue 240 x 64 53 x 53 180 x 65 x 17.6 132 x 39 Yellow LED 45 7A 0~50 73-1305-ND® 84.30 62.44 DMF-5005NY-LY-CNE-DCN 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x .53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2x 367 White LED 400. 5:1 0~50 73-1314-ND@ 53.05 39.30 F-51405GNB-LW-ANN 
5.2 Black/White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 White LED 100 60:1 -20~70 | 73-1265-ND@ 65.00 47.85 F-51851GNFQJ-LW-AAN 
5.2 Black/Blue 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Blue LED 100 60:1 -20~70 | 73-1263-ND@ 76.94 57.00 F-51851GNFQJ-LB-ABN 
5.2 Black/Green 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Green LED 100 60:1 -20~70 | 73-1264-ND@ 62.42 46.82 F-51851GNFQJ-LG-ACN 
5.2 Black/Yellow 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Yellow LED 70 60:1 -20~70 | 73-1266-ND@ 64.53 47.51 F-51851GNFQJ-LY-ADN 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)} 40 6:1 0~50 73-1199-ND 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)} 40 61 0~50 73-1307-ND® 165.56 122.64 DMF-50773NF-SLY-AKN 
9.4 Black/White 640 x 480 30 x .30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:4 0~50 73-1315-ND® 262.69 215.55 F-51430NFU-FW-AEN 
Monochrome Transflective Graphic Displays — RoHS Compliant 
2.8 | Black/Winter White 128 x 64 499x499 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x36.5 White LED 48 45.1 -20~70 | 73-1329-NDt 16.67 15.83 F-51852GNFJ-SLW-AJN 
47 | Black/Winter White 160 x 128 58x .58 | 129x102x13.5 | 108.6 x 82.55 White LED 40 45.1 -20~70 | 73-1273-NDt 106.98 79.25 F-51854GNFJ-SLW-ABN 
5.2 | Black/Winter White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 White LED 40 45:11 -20~70 | 73-1262-ND+ 51.74 38.32 F-51851GNFJ-SLW-AEN 
Inverters for CCFL Backlighting (Converts 12VDC ~ 900VAC 30kHz) — RoHS Compliant 
Inverter for:use: with CCFL Backlit: Graphic: MOGUIOS'. ic. ccc csenntavsvascinncentevea niinsivecuncinnscesieuulininvnuissie de tuciaaan dyellaiveieduticiidansaeanlledieewieeoaa 289-1027-ND 15.12 - BXA-24529 
* At backlight surface @ RoHS Compliant + Highly reflective background 
1 FT LC D Vertical Horiz. Oper. 
Size Dot Dimension Inter- | Lum- | Contrast | Viewing | Viewing | Temp. | Digi-Key Price Each Optrex 
M od u les (Inch) Format WxHxD (mm) face jinance| Ratio Angle Angle (°C) Part No. 1 100 Part No. 
65 640xRGBx 480 | 158x120.36x11.55 | CMOS | 400 | 300:1 -60/30 +55 -25~75 | 73-1322-ND 255.55 199.65 | T-51750GD065J-FW-ADN 
6.5 640xRGBx 480 | 158x120.36x10.75 | CMOS | 400 | 300:1 -30/60 +55 -25~75 | 73-1320-ND 301.84 235.82 | T-51750GDO065J-FW-AFN 
- 8.4 | 1024 x RGB x 768 205 x 152.4x 11.3 | LVDS | 300 | 400:1 -50/60 +65 -20~ 70 | 73-1276-ND 469.79 414.98 | T-51639D084JU-FW-A-AB 
:/58-°~ 
=e 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 TIL | 400 | 500:1 -75/45 +65 -20~70 | 73-1229-ND 362.87 286.79 | T-51512D121J-FW-A-AB 
2 98. co. 
‘120180 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 LVDS | 350 | 500:1 -75/45 +65 -20~ 70 | 73-1245-ND: 362.87 286.79 | T-51866D121J-FW-A-AA 
Berea 
ti9/é0 15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 250 | 450:1 -60/50 +75 -20 ~ 70 | 73-1277-ND 527.06 430.43 | T-51863D150J-FW-A-AA 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 450 | 450:1 -60/50 +75 -20 ~ 70 | 73-1278-ND: 565.52 461.84 | T-51863D150J-FW-A-AE 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 400 | 350:1 -80/70 +85 -20~ 70 | 73-1279-ND 628.86 513.57 | T-51863D150J-FW-A-AD 
+ Natural Color Matrix (NCM) Technology 
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wy TFT LCD ToolKITS™ 


Digi-Key Price Optrex 
ToolKITS Include: * TFT Panel »* Controller Board Description Part No. Each Part No. 
¢ Backlight Inverter »* Inverter Cable * Power Supply | 8.4” XGALCD ToolKIT ........... 73-1281-ND 834.92 TKO84X01 
* VGA Cable * Video Input Cable * CD-ROM 8.4” VGA LCD ToolkIT .. 7 73-1319-ND® 766.27 TKO84V01 
Note: ToolK/TS support VGA, composite video, and 15.0” XGA LCD ToolKIT . 73-1283-ND® 853.04 TK150X03 
S-video interfaces RoHS Compliant 
Character LCD Modules & 
: ' OPTREM Hew Character 
FEATURES: 3 Tyre Module 0-51505 
¢ Interface with 8-bit or 4-bit MPU is available fad 
¢ 192 kinds of characters, numerals, symbols and special characters can be displayed by built-in character generator (ROM) = 
* Other preferred characters can be displayed by character generator (RAM) 
* Various functions of instruction available by programming: clear display, cursor at home, on/off cursor, blink character, shift display, shift cursor, read/write display data, etc. 
* Compact and lightweight design 
* Low power consumption 
Dot LcD Character | Outline Dimension | Viewing Contrast Operating Digi-Key Price Each Optrex 
Format Mode Format WxHxD(mm) Area Backlight | Luminance + Ratio Temperature (°C) | Part No. 1 100 Part No. 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with LED Backlighting 
16x1 | Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 36x 15 64.5x13 | Yellow LED 80 8:1 0~50 73-1292-ND 22.38 15.67 | DMC-16105NY-LY-ANN 
16x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 88 x 34 x 16.1 59.5x16 | Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1287-ND 20.83 14.14 | DMC-16205NY-LY-BGN 
16x2 | Yellow/Dark Blue | 5x 7+ cursor 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0~50 73-1296-ND 23.90 1767 | DMC-16230NY-LY-DQE-EDN 
20x4 | Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76x 25.2 | Yellow LED 60 8:1 0~50 73-1300-ND 31.48 23.32 | DMC-20481NY-LY-AZE-BJN 
Transmissive Character Displays 
16x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 84x 45x 15.1 61x 16 Yellow LED 55 10:1 0~50 73-1293-ND 1791 13.26 | DMC-16202NY-LY-AZE-BJN 
16x2 | Yellow/Dark Blue 5x7 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1297-ND 2760 20.45 | DMC-16230NY-LY-DZE-EEN 
16x2 Black/White 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 | White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1254-ND 30.34 22.36 | C-51848NFQJ-LW-AAN 
20x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83x 18.6 | Yellow LED 40 12:11 0~50 73-1286-ND 22.38 16.58 | DMC-20261NY-LY-CCE-CMN 
20x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83x 18.6 | Yellow LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1299-ND 20.94 15.51 | DMC-20261NYJ-CDE-CKN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 80:1 -20 ~ 70 73-1291-ND 25.48 18.88 | C-51505NFQJ-LW-ALN 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20 ~ 70 73-1289-ND 25.06 18.56 | C-51505NFQJ-LB-AJN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20 ~ 70 73-1290-ND 24.71 18.30 | C-51505NFQJ-LG-AKN 
20x4 | Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76x 25.2 | Yellow LED 60 12:11 0~50 73-1301-ND 31.66 23.46 | DMC-20481NY-LY-BAE-BKN 
20x4 Black/White 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1251-ND 2791 20.57 | C-51847NFQJ-LW-AAN 
40x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5x 15.1 |147.5x 11.5] Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1302-ND 38.53 27.89 | DMC-40202NY-LY-ARE-AZN 
40x2 Black/White 5x8 182 x 34.5x 15.1 | 153.5x17.5| White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1260-ND 43.81 32.29 | C-51850NFQJ-LW-AAN 
40x4 | Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54 x 13.6 147x 29.5 | Yellow LED 50 5:1 0~50 73-1303-ND 84.63 62.69 | DMC-40457NY-LY-B-CKN 
Transflective Character Display 
16x2 | Winter White/Black 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1252-ND0 23.75 17.50 | C-51848NFJ-SLW-ADN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 5:1 -20 ~ 70 73-1288-ND 22.50 15.75 | C-51505NFJ-SLW-AIN 
20x4 | Winter White/Black 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1249-NDO 26.66 19.65 | C-51847NFJ-SLW-ADN 
40x 2 | Winter White/Black 5x8 182 x 34.5x 15.1 | 153.5x 17.5 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1258-ND0 38.93 28.69 | C-51850NFJ-SLW-ADN 
$ Luminance measured at backlight surface 4 Highly reflective background 
| Digi-Key Price | Amulet Technologies 
Bi Amulet Description Part No. Each | Part No. 
. 
LIN Technologies 3.8” Module Starter Kit 681-1000-ND¢ 329.00 | STK-GT380 
“ . 5.7” Onboard Module Starter Kit 681-1001-ND® 399.00 | STK-AOB3202405 
G raphical LCD Kits 3.8” Kit Module with FSTN Monochrome, Black on White Display | 681-1015-ND 239.00 | MK-GT380N 
and OS Ch ips 3.8” Kit Module with FSTN Transflective Display 681-1003-ND 239.00 | MK-GT380T 
5.7” Onboard Module STN Blue Negative 681-1004-ND® 279.00 | MK-AOB3202405B 
3.8” Starter Kit (STK-GT380): 
The Starter Kit supersedes STK-GT320. It includes a 3.8” module QVGA monochrome 5.7” Onboard Module FSTN Positive Transflective 681-1005-ND® 279.00 | MK-AOB3202405T 
display with a six ultrabright LED backlight, a fully integrated analog touch panel, and | 5 7» Onboard Module FSTN Negative Transmissive 681-1006-ND® 279.00 | MK-AOB3202405N 
integrated Amulet Compiler Software, a serial cable, stylus, and 5vDC power supply. 
Program Interface Board 681-1007-ND 30.00 | PIB-1 
5.7" On-Board Starter Kit (STK-AQB3202405): 5V Power Supply for Onboard Module 681-1008-ND@ 10.00 | SAD105-SF5C 
The Starter Kit includes a 5.7” Amulet-on-Board Module with integrated touch screen 
and LED backlight. In addition, you will receive the Amulet compiler software, serial Board Interface Onboard RS232 Co ICH AK 2 27.00 | AOB-1BRS232 
bl interf board, 5V I id stylus. 
fee Peaa unten Pe nsee eet, ee oP pe ge rata 5.7” Controller Board 681-1010-ND 179.00 | CB-GT570 
Graphical OS Chip (AGB64LV01-QC-E): Compiler Software 681-1011-ND@ 99.00 | UHT-CS1 
The chip is a combination microprocessor, LCD controller, and graphics library. Bezel Kit for MK-AOB3202405x 681-1012-ND@ 24.95 | BZ-AOB5 
The chip renders GUI pages containing graphic images, Amulet Widgets, and other : 
UI objects directly to the LCD. This allows an embedded micro to do its job more IC Graphical OS Chip 80-PQFP 681-1013-ND@ 30.00 | AGB64LV01-QC-E 
efficiently. Thus, the main application can run on a smaller processor with less RAM Pen Stylus 681-1014-ND@ 6.00 | 7010001 
and ROM. User interface pages are quickly and easily created using off the shelf 
HTML editors. @ RoHS Compliant 
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a5 mH noo Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
Oper. Temperature Range] -10~ 60° 10% 60° [ey 
VY VARITRONIX LC Ds = Operational Voltage, RMS| 3.0 39-47 | _VRMS 
im) Drive Frequency 30-300 60-300 Hz 
Reflective and Transflective (Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) Current Consumption 15 15 nAlmm? 
Features: * Long Life/High Reliability * Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio * Wide Viewing Angle T1111 TT ume Onenine _ ca me. 
* Large Useful Viewing Area * Fast Response * Low Power Consumption Turn-Off Time 100 80 ms 
Digit Conn. | Dual Row Driver ICs 
No. Of | Size Type No. Of | Spacing (Not Included) Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) Bezel ¢ Part No. 5 10 | Part No. 
7 Segment Displays 
é PRD180LPW-ND 153-1003-ND 2.88 2.67 2.39 | VI-201-DP-RC-S 
HL | 2 | 1270 | 254pip | 18 | 3050 ata) PRD1S0LPW-ND | _153-1002-NDO 288 2.67 _ 2.39 | VI-201-DP-FC-S 
pod 3 | 889 | 254Dip | 24 | 22.86 eee N/A 153-1101-ND@ 4.20 3.89 3.49 | VI-321-DP-RC-S 
Ff. 8:8. a 3.5 8.89 2.54 Dip 40 25.40 107106 N/A 153-1134-ND® 3.22 2.98 2.68 | VI-301-DP-RC-S 
at ¢ Et PRD180LP-ND 153-1005-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-322-DP-RC-S 
5 , 
SUGIBLB | a5 | 1270 | 2sevip | 40 | so4e 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1004-NDO 492 456 4.09 | VI-322-DP-FC-S 
wt O- : PRD180LP-ND 153-1023-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-302-DP-RC-S 
7B:8.8 | 35 | 1270 | 2540 | 40 | oso aetsa(t) PRD180LP-ND 153-1022-NDO 492 456 _4.09 | Vi-302-DP-FC-S 
Ard ot 7 153-1015-ND 10.88 10.07 9.03 | VI-319-DP-RC-S 
FAG | 35 | 1780 | 2540p | 40 | 800 A438(4) WA 153-1014-NDO 10.88 10.07 _9.08 | vi-319-DP-FC-S 
‘ = PRD180LP-ND 153-1046-ND@t 4.54 4.20 3.77 | VIM-404-DP-RC-S-H 
BE. . tog 2.64 DIp ies ie PRD180LP-ND 153-1047-NDt0 4.54 4.20 3.77 _| VIM-404-DP-FC-S-HV 
c | 7 PRD180LP-ND 153-1007-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-422-DP-RC-S 
B.BB.E | «| 1270 | 2510 | 40 | sous 45438(4) PRD180LP-ND 153-1006-NDO 492 456 __4.09 | Vi-422-DP-FC-S 
8.89 2.54 Dip 40 22.86 _ 153-1102-ND® 3.22 2.98 2.68 | VI-401-DP-RC-S 
12.70 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 153-1103-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-FC-S 
¥ 4 12.70 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 N/A 153-1104-ND® 4.18 3.87 3.47 | VI-402-DP-FH-W 
Bo. 12.70 2.54 Dip 40 25.40 = 153-1135-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-RC-S 
17.80 2.54 Dip 40 38.10 = 153-1105-ND® 8.44 7.81 7.01_| VI-415-DP-FH-W 
A 153-1017-ND 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-RC-S 
: ee 2.54 Dip 40 a 45438(4) ue 153-1016-NDO 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-FC-S 
a a PRD180LP-ND 153-1054-NDt 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-RC-S-HV 
-(9.6.88 42 tone 2040p a a HOUrI2eA PRD180LP-ND 153-1055-NDt0 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-FC-S-HV 
1 eo : PRD180LP-ND 153-1009-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-502-DP-RC-S 
Hee | 45 | 1020 | 254i | 40 | 30.50 sets8) PRD180LP-ND 153-1008-NDO 492 456 4.09 | Vi-502-DP-FC-S 
Pap . PRD180LP-ND 153-1025-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-RC-S 
6:6:6.8 e 10.20 2.54 Dip a 20:46 45438(5) PRD180LP-ND 153-1024-NDO 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-FC-S 
Om es c , 
9 9 o o o 5 10.00 2.54 Dip 28 30.00 = N/A 153-1109-ND® 4.80 4.44 3.99 | VIM-516-DP-RC-S-LV 
bt dF 
5 PRD180LP-ND 153-1019-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-RC-S 
Cooo8 5 || AeNe:| <2e00Ip “ ne a04886) PRD180LP-ND 153-1018-NDO 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-FC-S 
a 5 10.16 2.54 Dip 40 30.48 = N/A 153-1106-ND® 4.18 3.87 3.47 | VI-508-DP-FH-W 
a B ‘ PRD250LP-ND 153-1011-ND® 7.46 6.90 6.20 | VI-602-DP-RC-S 
BLE. | © | 1270 | 2s4pin | 50 | 304s APASB(6) PRD250LP-ND 153-1010-NDO 7466.90 _6.20 | Vi-602-DP-FC-S 
: 153-1021-ND 14.94 13.82 12.40 | VI-607-DP-RC-S 
Beopoe | ee ASB) ue 153-1020-NDO 14.94 13.82 12.40 | VI-607-DP-FC-S 
piaaetaatiaale 6 | 25.40 | 2.54 Dip 70 45.72 = N/A 153-1108-ND@ 20.10 18.60 16.69 | VI-611-DP-FH-W 
Gea 8 9.00 2.54 Dip 30 25.00 = N/A 153-1112-ND@ 4.74 4.39 3.94 | VIM-838-DP-RC-S-LV-6 
VOSS SSS 
EL = | : = PRD360LP-ND 153-1056-ND@t 11.30 10.46 9.38 | VIM-808-DP-RC-S-HV 
BGG. | 8 | 1270 | 2sadip | 42 | 304s PRD360LP-ND 153-1057-NDt0 11.30 10.46 __9.38_| VIM-808-DP-FC-S-HV 
a "| = . PRD360LP-ND 153-1013-ND 12.36 11.44 10.26 | VI-804-DP-RC-S 
6.0:0.0s0.o60.0 Bees) 208.ip - ans aptsB(8) PRD360LP-ND 153-1012-NDO 12.36 11.44 10.26 | VI-804-DP-FC-S 
Alphanumeric Displays — RoHS Compliant 
a 153-1113-ND 2.92 271 243 | VIM-878-DP-FC-S-LV 
OVA NA Nt 8 7.00 | 2.54 Dip 36 22.00 _ N/A 153-1114-ND 2.92 271 2.43 | VIM-878-DP-RC-S-HV 
1 N,N, 153-1115-ND 292 271 2.43 | VIM-878-DP-RC-S-LV 
Sear yy ey i 5 153-1110-ND 4.74 4.39 3.94 | VIM-828-DP13.2-RC-S-LV 
gf Be a 20 | 2otel “ =) wh 153-1111-ND 5.14. 4.76 ~—4.27_| VIM-828-DPS5.7-6-HV-RH-W 
RoHS Compliant + Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. + Multiplexed Display _ Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
LxWxH LE x WE Typical Maximum Part No. il 5} 10 Part No. 
56.3 x 19.5x3.5 49x 12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
75 X 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
94x 24x4 84x19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
74 x 36.5 x3 74 x 34 60 _ 153-1131-ND 5.20 4.81 4.32 KIT-LED-41 
110 x 28 x 4.8 101 x 23 = 420 153-1132-ND 5.80 5.37 4.82 KIT-LED-06 
70x 20.5 x 4.1 64x 17.5 90 _ 153-1133-ND@ 4.00 3.70 3.32 LED4G-16265 
@ RoHS Compliant 
LC D Mod u les Features: Character Format: 5 x 8 dot. All the LCD’s listed use a SAMSUNG controller P/N KSO066. 
Outline Display Area) Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size (mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel} Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. 1 5 10 Part No. 
Standard LCD 
16x1 | PRD250LPWi-ND] Top | 80x36x11 | 645x138 | 3.15x63 | 55x70 | -5~50 -20 ~ 60 5 | 153-1077-ND 10.98 10.16 9.12 | MDL-16166-SS-LV 
Supertwist LCD Module 
8x1 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x11 61x15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25 x 1.30 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1080-ND 17.20 15.91 14.28 | MDLS-81809-SS-LV-G 
8x2 |N/A Top | 33.7x44.4x10| 26.5x12.2 | 210x3.39 | 38x38 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1130-ND® 10.00 9.25 8.30 | MDLS-82603-LV-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND| Top 80x 36x11 64.5 x 13.8 3.15 x6.3 55 x .70 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1081-ND 12.16 11.25 10.10 | MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x10 61x 15.8 2.95x5.55 | .55 x .65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1082-ND 14.22 13.16 11.81 | MDLS-16265-SS-LV-G 
20x1_| N/A L. Side | 182x33.5x11 | 154x15.3 | 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1084-ND 33.42 30.92 27.74 | MDLS-20189-SS-LV-G 
20x2 | PRD360LPW-ND | L.Side | 116x37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1085-ND 20.88 19.32 17.33 | MDLS-20265-SS-LV-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 2.9X4.7 50 x 50 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1086-ND 29.20 27.01 24.24 | MDLS-20464-SS-LV-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 2.9X 4.7 42x 46 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1127-ND 20.00 18.50 16.60 | MDLS-20464-LV-S 
24x2 | PRD360LPW1-ND) L. Side | 118x36x10 | 93.5x 15.8 3.2x5.15 .60 x .60 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1087-ND 22.96 21.24 19.06 | MDLS-24265-SS-LV-G 


@ RoHS Compliant 
$ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. 


Ground. 


4 The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for 
+ 16 Pin Version 


(Continued) 


2530 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


V varRITRONIX LCD Modules (Cont.) 


Outline Display Area| Character Dot Operating Storage Supply 

Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size (mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezelt Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. 1 4) 10 Part No. 

40x2 | N/A L. Side | 182 x 33.5x11 | 154.0x15.8 | 315x550 | .55x.60 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1088-ND 37.84 35.01 31.41 | MDLS-40266-SS-LV-G 

40x4 | N/A L.Side | 196x56x11 | 154.4x27.6 | 315x550 | .55x.60 -10 ~ 60 -20~70 +5/-5 | 153-1089-ND 66.24 61.28 54.98 | MDLS-40466-SS-G-HV 

Supertwist LCD Module with LED Backlighting 

8x1 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x15 61.0x15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25x 1.30 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1090-NDO 24.24 22.43 20.12 | MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND| Top 80 x 36x 14 64.5x13.8 | 315x630 | 55x.70 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1091-NDO 18.44 17.06 15.31 | MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x14 61.0x15.8 | 2.95x5.55 | 55x.65 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1092-ND 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14 
16x2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x14 61.0x15.8 | 2.95x5.55 | 55x .65 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1093-NDt 18.88 1747 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-16 
16x2 | N/A Top 53 x 20 x 8 36x 10 1.85x3.15 | .33x.35 -6~ 50 -20 ~ 60 6 153-1116-ND 14.90 13.79 12.37 | MDLS-16263-C-LV-G-LED01G-FFC 
16x2 | N/A Top 53 x 20x 8 36 x 10 1.85x3.15 | .33x.35 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1117-ND 20.00 18.50 16.60 | MDLS-16263-C-LV-G-LED04G 
16x2 | WA Bottom | 65.5 x 36.7x14] 48.6x12 2.54x4.07 | .46x.43 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1118-ND® 17.40 16.10 14.45 | MDLS-16264-SS-LV-G-LED04G 
16x2 | N/A Top 80 x 36x 13 61x 15.8 2.95 x 5.55 | .55x.65 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1119-ND® 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265B-SS-LV-G-LED04G 
16x2 | N/A Top 122 x 43x15 99 x 23 4.84x9.22 | .92x1.10 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1136-ND® 32.40 29.97 26.90 | MDLS-16268B-ST-LV-NEGBLUE-LED04G 
16x2 | WA Bottom | 122 x 44x15 99 x 23 4.84x9.22 | .92x 1.10 -5 ~ 50 -20 ~ 60 6 153-1121-ND® 32.40 29.97 26.90 | MDLS-16268C-SS-LV-G-LED04G 
16x4 | N/A Top 87x 60x 13 61.8x 25.2 | 2.95x4.75 | 55x .55 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1094-NDO 34.72 32.12 28.82 | MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 | N/A L. Side | 182 x 33.5x 14.5) 154x15.3 | 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1095-NDO 46.42 42.94 38.53 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | PRD360LPW-ND | L.Side | 116x37x14 | 83.0x18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1096-NDO 27.42 25.37 22.76 | MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | N/A Top 65 x 20x8 46x10 185x315 | 33x .35 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1123-ND® 23.70 21.93 19.68 | MDLS-20263-C-LV-G-LED01G 
20x2 | N/A L.Side | 116x37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1124-ND 32.00 29.60 26.56 | MDLS-20265-HT-HV-FSTN-LEDW. 
20x4 | N/A Top 98 x 60x 14 76.0 x 25.2 29x47 50 x 50 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1097-NDO 37.48 34.67 31.11 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 | N/A Top 65 x 28.4x8 46 x 18.4 185x315 | 33x .35 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1125-ND® 37.80 34.97 31.38 | MDLS-20433-C-LV-G-LED01G 
20x4 | N/A Top 77x 47x13 60 x 22 2.3 x 4.03 42x 46 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1126-ND® 36.00 33.30 29.88 | MDLS-20464B-LV-G-LED04G 

24x2 | PRD360LPW1-ND| L. Side | 118x 36x 13.4 | 93.5 x 15.8 3.2x 5.15 60 x .60 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1098-NDO 30.28 28.01 25.14 | MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A L.Side | 182 x33.5x14 | 154.0x15.8 | 3.15x5.50 | .55x.60 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1099-ND 51.28 47.44 42.57_| MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A Top 108 x 20 x 12 89x10 1.85x3.15 | 33x .35 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1129-ND® 110.20 = 101.94 91.47 | MDLS-40263-C-HT-HV-FSTN-LED3G 
40x4 | N/A L.Side | 196x56x14 | 154.4x27.6 | 315x630 | .55x.60 -10 ~ 60 -20 ~70 +5/-5 | 153-1100-ND 81.64 75.52 67.77 _| MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


@ RoHS Compliant 4 The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for 
Ground. } Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. +16 Pin Version 


Serial/I2@C LCD, VFD and PLED Displays 


Specifications: 


MATRIX Standard Voltage: 4.75V ~ 5.25V LCD Type: * Covers most of the popular LCD configurations. Control Additional options for increased voltage and Poe q 
of these modules has been simplified to a set of commands delivered to the modules via RS232 and higher operating temperatures are available. 
ORBITAL !2C communications protocols. VFD Type: * Brightest of all displays »* Performance is not affected by For pricing, options and availability, 
temperature. PLED Type: ¢ Self-luminous displays that do not require backlighting * Use much less power visit our website. 
than a traditional LCD or VFD » 160-degree viewing angle lo oO 
Display Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Format Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. 1 50 Part No. 
8x2 LCD Yellow/Green Black 38.0 x 16.0 O°C ~ 50°C 635-1009-ND 39.95 38.03 LCD0821 
Yellow/Green Black 64.5 x 15.5 O°c ~ 50°C 635-1010-ND 49.95 4751 LK162-12 
Cool Blue Blue 64.5 x 15.5 0°c ~ 50°C 635-1011-ND 49.95 4751 LK162-12-GW 
16x2 LCD Blue White 64.5 x 15.5 0°c ~ 50°C 635-1012-ND 49.95 4751 LK162-12-WB 
Black Yellow 64.5 x 15.5 0°c ~ 50°C 635-1027-ND 50.10 4751 LK162-12-1Y 
Black Red 64.5 x 15.5 O°c ~ 50°C 635-1013-ND 49.95 4751 LK162-12-R 
VED = Blue/Green 51.4x 11.4 -20°C ~ 70°C 635-1014-ND 69.95 64.16 VK162-12 
Yellow/Green Black 83.0 x 18.6 °c ~ 50°C 635-1016-ND 59.95 54.61 LK202-25 
Cool Blue Blue 83.0 x 18.6 °c ~ 50°C 635-1017-ND 59.49 54.61 LK202-25-GW 
20x2 LCD Blue White 83.0 x 18.6 0°C ~ 50°C 635-1018-ND 59.95 54.61 LK202-25-WB 
Black Yellow 83.0 x 18.6 O°c ~ 50°C 635-1028-ND 59.95 54.61 LK202-25-lY 
VFD = Blue/Green 89.8 x 11.5 -20°C ~ 70°C 635-1020-ND 89.95 83.66 VK202-25 
Yellow/Green Black 76.0 x 25.2 0°c ~ 50°C 635-1022-ND 74.95 62.95 LK204-25 
Cool Blue Blue 76.0 x 25.2 0°c ~ 50°C 635-1023-ND 74.65 62.70 LK204-25-GW 
20x4 LCD Blue White 76.0 x 25.2 0°c ~ 50°C 635-1024-ND 70.23 68.30 LK204-25-WB 
Black Yellow 76.0 x 25.2 O°c ~ 50°C 635-1029-ND 74.95 62.95 LK204-25-lY 
Black Red 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1025-ND 74.95 62.95 LK204-25-R 
VFD = Blue/Green 70.8 x 20.9 -20°C ~ 70°C 635-1026-ND 125.00 119.34 VK204-25 
Seria Vl 2C G fa p h ite D 1s plays Additional options for increased voltage and higher operating temperatures are available. 


For pricing, options and availability, visit our website. 


Control of these modules has been simplified to a set of 
commands delivered to the modules via RS232 and I?C 


ieati Display Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Speclilections: L Sees nem A75V ~ 5.25V Format | Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. if 50 Part No. 
Features: * Download fonts of any size, style or language White Blue 60.2 x 18.0 0°C ~ 50°C 635-1000-ND 74.95 68.45 GLK12232-25-SM 
* Create graphics using bitmaps, pixels, lines, rectangles and 122x 32 | LCD Blue White 60.2 x 18.0 0° ~ 50°C 635-1001-ND. 74.95 68.45 GLK12232-25-SM-WB 
bar graphs White Black 76.0 x 25.2 0°C ~ 50°C 635-1030-ND 79.95 78.01 GLK12232-25-FGW 
Yellow/Green Black 132.0 x 39.0 0°C ~ 50°C 635-1003-ND 169.50 154.28 GLK24064-25 
240 x64 | LCD White Grey 132.0 x 39.0 0°C ~ 50°C 635-1004-ND 169.50 154.28 GLK24064-25-GW 
Blue White 132.0 x 39.0 0°C ~ 50°C 635-1005-ND 169.50 154.28 GLK24064-25-WB 
Yellow/Green Black 114.0 x 64.0 0°C ~ 50°C 635-1006-ND 224.95 213.65 GLK240128-25 
240x128 | LCD White Grey 114.0 x 64.0 0°C ~ 50°C 635-1007-ND 224.95 213.65 GLK240128-25-GW 
Blue White 114.0 x 64.0 0°C ~ 50°C 635-1008-ND 224.95 213.65 GLK240128-25-WB 


NEWHAVEN DISPLAY Vacuum Fluorescent Displays 


Newhaven Display provides the North American marketplace with cost effective high quality devices ranging from LCD to VFD. 


Display Character Module Size Font Digi-Key Price Newhaven Display 
Format Type Height (mm) (mm) Type Part No. Each Part No. 
6x1 20.00 130.0 x 43.0 x 8.5 7-Segment DO106LT-43-0601-ND 22.50 D0106LT-43-0601 
7x1 9.70 112.0 x 25.0 x 6.8 7-Segment DO109MT-25-1101-ND 11.25 DO109MT-25-1101 
9x1 VFD Glass 11.00 205.0 x 29.0 x 8.0 7-Segment D0119LT-29-1901-ND 27.00 D0119LT-29-1901 
16x1 13.00 110.2 x 20.5 x 6.5 Alphanumeric D0116SY-20-1601FB-ND 9.45 D0116SY-20-1601FB 
20x1 6.50 134.0 x 20.5 x 6.5 Alphanumeric DO120MY-A1H-ND 7.20 DO120MY-A1H 
16x1 5.00 125.0 x 35.5 x 18.0 Alphanumeric M0116SY-161MSAR1-C-NDO 40.95 M0116SY-161MSAR1-C. 
16x1 5.29 80.0 x 36.0 x 11.0 Dot Matrix M0116SD-161SDBR1-1-ND 29.00 M0116SD-161SDBR1-1 
16x2 VED Module 5.34 80.0 x 36.0 x 18.0 Dot Matrix M0216SD-162SDAR2-1-ND 30.00 M0216SD-162SDAR2-1 
16x2 5.34 84.0 x 44.0 x 16.6 Dot Matrix M0216SD-162SDAR8-ND 30.00 M0216SD-162SDAR8 
16x2 9.22 122.0 x 44.0 x 20.2 Dot Matrix M0216MD-162MDBR2-J-ND 45.00 M0216MD-162MDBR2-J 
20x2 5.34 116.0 x 37.0 x 17.5 Dot Matrix M0220SD-202SDAR1-ND. 32.00 M0220SD-202SDAR1 
20x2 VED Module 8.95 146.0 x 43.0 x 19.2 Dot Matrix M0220MD-202MDAR1-3-ND 39.00 M0220MD-202MDAR1-3 
20x4 4.84 100.0 x 60.0 x 20.6 Dot Matrix M0420SD-204SDAR1-3-ND 58.90 M0420SD-204SDAR1-3 
20x4 4.87 150.0 x 64.0 x 26.5 Dot Matrix M0420SD-204MDAR1-C-ND 63.21 M0420SD-204MDAR1-C 


4 With right angle shrouded connector 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2531 


NEWHAVEN DISPLAY NEW! LCDTFTs 


Za 
Features: * 8 and 16 bit digital interfaces _* Available with or without controllers * Wide viewing angle * Wide operating temperature * Fast response time RAS 
* High brightness LED backlights 

Diagonal Dimensions Luminance Contrast Vertical Viewing Horizontal Viewing Digi-Key Price 
Size WxHxD (mm) Interface (cd/m2) Ratio Angle ° Angle ° Part No. Each 
1.8 34.0 x 470 x 2.4 8/16 Bit 2800 250 35 45 NHD-1.8-128160YF-CTXI#-ND 21.50 
2.4 42.72 x 60.26 x3 16 Bit Digital 3200 250 35 45 NHD-2.4-240320YF-CTXI#-1-ND 35.00 
2.4 42.72 x 60.26 x 3.8 16 Bit Digital 3200 250 35 45 NHD-2.4-240320YF-CTXI#-T-1-NDf 45.50 
4.3 105.5 x 67.2 x 4.95 Digital 280 500 50 70 NHD-4.3-480272YF-ATXI#-T-NDT 79.90 


t+ With Touch Panel 


NEW! LCD Character Modules 


Features: 


°5 x 8 character format * Different backlight color options ¢ 8-bit or 4-bit interface * STN or FSTN, 12:00 or 6:00 viewing angle * 3V Power Supply 


Dot LCD Module Size Viewing Area Character Size Operating Temperature Digi-Key Price 
Format Mode Type WxH(mm) WxH(mm) WxH (mm) °c Part No. Each 
Transflective 
2x16 STN-Gray/YG Serial 80.0 x 44.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216B3Z-FL-GBW-ND 22.95 
2x16 STN-Gray/YG Serial 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K3Z-FL-GBW-ND 22.75 
2x16 STN-Gray/YG Serial 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 5.2 x 9.55 -20 ~ 70 NHD-0216S3Z-FL-GBW-ND 30.75 
2x20 STN-Gray/YG Serial 116.0 x 370 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -20 ~ 70 NHD-0220D3Z-FL-GBW-ND 28.85 
4x20 STN-Gray/YG Serial 98.0 x 60.0 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0420D3Z-FL-GBW-ND 32.25 
1x8 STN-Gray/White Character 60.7 x 33.85 51.2 x 14.7 5.02 x 7.28 -20 ~ 70 NHD-0108HZ-FSW-GBW-ND 8.50 
2x8 STN-Gray/YG Character 40.0 x 35.4 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0208AZ-FL-GBW-ND 9.55 
2x8 STN-YG/YG Character 40.0 x 35.4 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0208AZ-FL-YBW-ND 9.50 
2x8 STN-Gray/YG Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-FL-GBW-ND 9.85 
2x8 STN-YG/YG Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-FL-YBW-ND 9.75 
2x12 STN-Gray/YG Character 55.7 x 32.0 46.0 x 14.5 2.65 x 5.50 -20 ~ 70 NHD-0212WH-AYGH-JT#-ND 9.50 
2x16 STN-YG/YG Character 84.0 x 44.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216BZ-FL-YBW-ND 10.00 
2x16 STN-YG/YG Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-FL-YBW-ND 10.50 
2x16 FSTN+/RGB Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-FS(RGB)-FBW-ND 14.50 
2x16 STN-YG/YG Character 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 5.2 x 9.55 -20 ~ 70 NHD-0216SZ-FL-YBW-ND 20.50 
2x20 STN-YG/YG Character 116.0 x 370 83.0 x 18.6 3.2 x 5.95 -20 ~ 70 NHD-0220DZ-FL-YBW-ND 18.00 
2x20 STN-Gray/White Character 182.0 x 60.0 1470 x 35.2 5.9 x 12.7 -20 ~ 70 NHD-0220JZ-FSW-GBW-ND 30.50 
2x20 STN-Gray/White Character 146.0 x 43.0 123.0 x 22.0 4.84 x 9.22 -20 ~ 70 NHD-0220WH-MTGH-JT#-ND 24.25 
2x20 STN-Gray/YG Character 146.0 x 43.0 123.0 x 22.0 4.84 x 9.22 -20 ~ 70 NHD-0220WH-MYGH-JT#-ND 24.00 
4x20 STN-YG/YG Character 98.0 x 60.0 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0420DZ-FL-YBW-3V3-ND 21.95 
4x20 STN-Gray/YG Character 79.0 x 36.0 60.0 x 28.0 2.35 x 5.15 -20 ~ 70 NHD-0420H1Z-FL-GBW-3V3-ND 17.70 
2x16 STN-Gray/No B/L COG 49.7 x 25.3 45.7 x 14.3 2.21 x 4.68 -20 ~ 70 NHD-C0216AZ-FN-GBW-ND 9.11 
2x16 STN-Gray/No B/L COG 56.0 x 25.3 45.7 x 14.3 2.21 x 4.68 -20 ~ 70 NHD-C0216CU-FN-GBW-ND 9.00 
2x20 FSTN+/White COG 74.5 x 25.0 61.0 x 15.1 2.45 x 5.55 0~50 NHD-C0220AU-FSW-FTS-ND 10.25 
2x20 FSTN+/White COG 74.5 x 25.0 61.0 x 15.1 2.45 x 5.55 -20 ~ 70 NHD-C0220AZ-FSW-FTW-ND 10.20 
Transmissive 
2x40 STN-Blue/White Serial 210.0 x 22.0 153.5 x 16.0 3.2 x 5.55 -20 ~ 70 NHD-0240BZ-NSW-BTW-P-ND 32.25 
2x16 FSTN-/RGB. Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-NS(RGB)-FBW-ND 14.75 
2x16 STN-Blue/White Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-NSW-BBW-L-ND 11.70 
2x16 STN-Blue/White Character 126.0 x 44.0 99.5 x 24.5 4.84 x 8.06 -20 ~ 70 NHD-0216SZ-NSW-BBW-3V3-ND 21.65 
2x16 STN-Blue/White Character 126.0 x 44.0 99.5 x 24.5 4.84 x 8.06 -20 ~ 70 NHD-0216SZ-NSW-BBW-ND 21.70 
2x20 STN-Blue/White Character 116.0 x 370 83.0 x 18.6 3.2 x 5.95 -20 ~ 70 NHD-0220DZ-NSW-BBW-ND 19.30 
4x20 STN-Blue/White Character 146.0 x 62.5 123 x 42.5 4.84 x 9.22 -20 ~ 70 NHD-0420E2Z-NSW-BBW-ND 28.20 
Reflective 
1x8 STN-Gray/No B/L Character 53.0 x 24.2 35.0 x 12.6 3.4x 73 -20 ~ 70 NHD-0108BZ-RN-GBW-ND 755 
2x8 STN-YG/No B/L Character 40.0 x 35.4 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0208AZ-RN-YBW-ND 8.25 
2x8 STN-Gray/No B/L Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 5.56 x 2.96 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-RN-GBW-ND 8.35 
2x8 STN-YG/No B/L Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 5.56 x 2.96 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-RN-YBW-ND 8.30 
2x16 STN-YG/No B/L Character 84.0 x 44.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216BZ-RN-YBW-ND 8.75 
NEW! LCD Graphic Modules 


Features: 

Graphic: « Bitmap graphics * LED or CCFL backlights * STN Blue, Gray or FSTN positive or negative * Built-in controllers * Touch 
panels available for QVGAs * 12:00 or 6:00 viewing angles COG: * Monochrome graphic format * Super low power consumption 
* LED backlight available 


Dot LCD Module Size Viewing Area Operating Temperature Digi-Key Price 

Fig. Format Mode Type W x H (mm) W x H (mm) °c Part No. Each 
Transflective 

122 x 32 STN-YGYG Graphic 80.0 x 36.0 60.0 x 18.0 -20 ~ 70 NHD-12232WG-EYYH-V#A-ND 16.00 

128 x 64 STN-Gray/White Graphic 63.2 x 52.2 54x 36 -20 ~ 70 NHD-12864MZ-FSW-GBW-L-ND 25.00 

128 x 64 STN-Gray/White Graphic 75.0 x 52.7 60.0 x 32.6 -20 ~ 70 NHD-12864WG-BTGH-T#N-ND 26.00 

160 x 32 STN-YG/YG Graphic 114 x 40 92 x 22 -20 ~ 70 NHD-16032AZ-FL-YBW-ND 19.75 

160 x 32 STN-YG/IYG Graphic 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 -20 ~ 70 NHD-16032BZ-FL-YBW-ND 24.00 

160 x 32 STN-Gray/White Graphic 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 -20 ~ 70 NHD-16032BZ-FSW-GBW-ND. 25.00 

1 160 x 128 STN-Blue/White Graphic 129.0 x 102.0 101.0 x 82.0 -20 ~ 70 NHD-160128WG-BTMI-VZ#-ND 70.75 

240 x 64 FSTN+/White Graphic 118.0 x 45.0 96.0 x 30.0 -20 ~ 70 NHD-24064CZ-FSW-FBW-ND 51.00 

240 x 64 STN-Gray/White Graphic 118.0 x 45.0 96.0 x 30.0 -20 ~ 70 NHD-24064CZ-FSW-GBW-ND 50.00 

240 x 64 FSTN+/SuperBright White Graphic 180.0 x 65.0 133.0 x 39.0 -20 ~ 70 NHD-24064WG-ASFH-VZ#-ND 83.39 

240 x 64 FSTN+/White Graphic 180.0 x 65.0 133.0 x 39.0 -20 ~ 70 NHD-24064WG-ATFH-VZ#000CB-ND 60.00 

240 x 128 STN-Gray/YG Graphic 144.0 x 104.0 114.0 x 64.0 -20 ~ 70 NHD-240128WG-BYGH-VZ#000C-ND 78.74 

320 x 240 FSTN+/SuperBright White Graphic 166.8 x 109.0 122.0 x 92.0 -20 ~ 70 NHD-320240WG-BOSFH-VZ#-ND 96.60 

128 x 64 = COG 80.0 x 54.0 70.7 x 38.8 -20 ~70 NHD-C12864AZ-FSY-YBW-HT-ND 22.00 

128 x 64 STN-Gray/White COG 71.3 x 54.9 65.5 x 40.0 -20 ~ 70 NHD-C12864CZ-FSW-GBW-ND 16.50 

128 x 64 FSTN+/White COG 102.0 x 70.0 86.6 x 46.3 -20 ~ 70 NHD-C12864EZ-FSW-FTW-ND 25.00 

128 x 64 FSTN+/White COG 86.0 x 44.0 58.0 x 28.8 -20 ~ 70 NHD-C12864WM-09-FSW-FBW-M-ND 15.90 

2 128 x 65 STN-Gray/White COG 59.0 x 42.0 52.6 x 27.0 -20 ~ 70 NHD-C12865AZ-FSW-GBW-ND 15.00 

128 x 65 STN-Gray/White COG 66.3 x 49.8 60.1 x 34.5 -20 ~ 70 NHD-C12865BZ-FSW-GBW-ND 18.00 

128 x 128 STN-Gray/White COG 71.3 x 75.4 65.5 x 60.5 -20 ~ 70 NHD-C128128BZ-FSW-GBW-ND 28.00 

160 x 100 FSTN+/White COG 49.2 x 45.0 47.0 x 33.39 -20 ~ 70 NHD-C160100DIZ-FSW-FBW-ND 18.55 

240 x 64 ESTN+/White COG 142.5 x 51.7 130.2 x 37.6 -20 ~ 70 NHD-C24064WO-ATFH#-3V3-ND 34.50 
Transmissive 

122 x 32 STN-Blue/White Graphic 83.53 x 27.5 60.5 x 18.5 -20 ~ 70 NHD-12232KZ-NSW-BBW-P-ND 16.50 

128 x 64 STN-Blue/White Graphic 93.0 x 70.0 72.0 x 40.0 -20 ~ 70 NHD-12864AZ-NSW-BBW-TR-ND 27.75 

128 x 64 STN-Blue/White Graphic 75.0 x 52.7 60.0 x 32.6 -20 ~ 70 NHD-12864WG-BTMI-V#N-ND 25.50 

1 240 x 64 STN-Blue/White Graphic 118.0 x 45.0 96.0 x 30.0 -20 ~ 70 NHD-24064CZ-NSW-BBW-ND. 50.25 

240 x 64 STN-Blue/SuperBright White Graphic 180.0 x 65.0 133.0 x 39.0 -20 ~ 70 NHD-24064WG-ASMI-VZ#-ND 56.40 

240 x 128 STN-Blue/White Graphic 93.0 x 65.0 72.0 x 40.0 -20 ~ 70 NHD-240128BZ-NSW-BTW-ND 46.50 

240 x 128 STN-Blue/White Graphic 144.0 x 104.0 114.0 x 64.0 -20 ~ 70 NHD-240128WG-BTMI-VZ#-ND 79.94 

320 x 240 STN-Blue/SuperBright White Graphic 166.8 x 109.0 122.0 x 92.0 -20 ~ 70 NHD-320240WG-BOSMI-VZ#-ND 95.50 

Reflective 

128 x 64 FSTN+/No B/L COG 48.0 x 36.0 44.0 x 24.0 -20 ~ 70 NHD-C12864B2Z-RN-FBW-ND 12.05 

2 128 x 65 STN-Gray/No B/L COG 57.0 x 39.4 52.6 x 270 -20 ~ 70 NHD-C12865AZ-RN-GBW-ND 9.50 

160 x 100 STN-Gray/No B/L COG 41.50 x 36.00 38.50 x 25.20 -10 ~ 60 NHD-C160100AZ-RN-GBW-ND 13.75 

160 x 100 FSTN+/No B/L COG 51.50 x 39.70 43.60 x 27.25 -20 ~ 70 NHD-C160100CZ-RN-FBW-ND 16.25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2532 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AST DIK_ DC-AC Inverters for CCFL 


Output (Type) Board Dimensions Mating Mating Mating 
Input Volts T Inverter mm Connector Contacts Connector Contacts Connector Contacts Digi-Key Price Each TDK 
Volts (V) (mA) | Characteristics | H (Max.)xWxL CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 Part No. 1 10 50 Part No. 
Dimming Function 
45~6.0 | 1,500} 6.0 AW, Single 8x 20x 95.5 None Required | None Required | 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1617-ND@ 27.42 24.81 20.90} CXA-LO605-VJL 
5.0~12.0 | 900 5.0 2W, Single 6 x 16.5 x 87 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1612-ND 25.02 22.64 19.07] CXA-K0505-VJL 
10.8~13.2 | 1,250] 5.0 8W, Dual 8.5 x 25x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1609-ND 32.88 29.75 25.06 | CXA-0308 
10.8~13.2 | 1,250] 5.0 8W, Dual 8.5 x 25x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1611-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0338 
9.0~19.0 | 1,300 | 5.0 5W, Dual 8 x 30x 103 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1610-ND 35.85 32.44 27.32 | CXA-0326 
8.0~ 20.0 | 1,500} 5.5 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1626-ND 78.52 71.05 59.83 | CXA-M1112-VJ 
10.0~ 15.0 | 1,500] 6.0 4W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ _ 445-1618-ND 23.82 21.56 18.15] CXA-LO612-VJL 
10.8~13.2 | 1,500] 6.0 5W, Dual 8x 30x 140 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1608-ND® 38.13 34.50 29.06 | CXA-0271 
96~144 | 1,500} 6.0 5W, Dual 8x 18x 140.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1627-ND 37.77 34.18 28.78| CXA-M1212-RJL 
96~144 | 1,500 | 6.0 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1633-ND 44.01 39.82 33.54 | CXA-P1212-VJL 
96~15.0 | 1,600} 6.0 3W, Single 6x 12x 105.5 WM1727 WM1142CT 445-1613-ND 27.43 24.82 20.90} CXA-K0612-VSL 
96~15.0 | 1,600} 7.0 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1620-ND 28.85 26.11 21.99} CXA-LO712-VJL 
96~14.4 | 1,800] 6.0 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ =_ 445-1619-ND 32.01 28.97 24.39 | CXA-LO612A-VJL 
10.8~ 13.2 | 1,700] 6.0 8W, Dual 10 x 24x 147 WM1725 WM1142CT | BHR-04VS-1 | 455-1124-1 | BHR-O4VS-1 | 455-1124-1 | 445-1634-ND 36.12 32.68 27.52| CXA-P1212A-WJL 
10.8~ 13.2 | 1,700] 6.0 8W, Dual 8.5 x 21.5 x 153 WM1725 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1635-ND® 45.99 41.61 35.04| CXA-P1212B-WJL 
10.8~13.2 | 1.6K | 8.0 9W, Dual 8 x 25 x 180 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 _ - 445-1636-ND 51.72 46.80 39.41 | CXA-P1612-VJL 
Non-Dimming Function 
5 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ - 445-1614-ND® 16.44 14.88 12.53] CXA-LO505-NJL 
12 1,500 5 3.5W, Single 8 x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ =- 445-1615-ND@ 14.70 13.30 11.20] CXA-LO512-NJL 
12 1,500 5 7W, Dual 8 x 20.5 x 130.5 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1629-ND 25.05 22.67 19.09) CXA-P1012-NJL 
24 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1616-ND 16.44 14.88 12.53] CXA-LO524-NJL 
Non-Dimming Function, PCB Mountable Type 
5 900 | 5/10} 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 445-1621-ND@ 10.26 9.29 7.82} CXA-L10A 
5 1,200 | 5/10 | 6W, Single/Dual} 16.5 x 29x 56 445-1623-ND@ 12.27 11.11 9.35} CXA-M10A-L 
5 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 445-1630-ND@ 18.42 16.67 14.04] CXA-P10A-P 
12 900 | 5/10} 4.5W, Dual 16.5 x 21x44 445-1622-ND 10.26 9.29 7.82} CXA-L10L 
12 900 | 7/14 9W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1637-ND@ 13.41 12.14 10.22 |_CXA-P20L-L 
12 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1624-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10L-L 
12 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29 x 56 445-1631-ND 19.14 17.32 14.59] CXA-P10L-P 
12 1,500 | 7/14 8W, Dual 17x 29 x 56 445-1628-ND 18.27 16.53 13.92] CXA-M14L-P 
24 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1625-ND 12.27 11.11 9.35} CXA-M10M-L 
24 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 445-1632-ND 19.14 17.32 14.59| CXA-P10M-P 
@ RoHS Compliant 
cc F L | nve rte r Mechanical Dimensions - mm ‘ 
COILTRONICS’) — j SMT . - 7 . 
eries 
ransrormers, 1/2 PRI aaa 
eee igh Voltage 
Specifications: A 20.6 14.35 8.0 > 4/2 PRI Secondary 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C B — 165 aS 
oF Range: 40kHz ~ 80kH: : : s 
bbc aid oe © . Part No. Shown: fB_3 
* Supply Current: 30mA Cc 26.0 16.5 7A CTX110657 
¢ IR Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds maximum 
Primary Secondary 
Pout Mechanical DCR (Q) Voltage(1) DCR (Q) Voltage(1) Digi-Key Price Each Coiltronics 
Watts Dimensions Maximum Maximum (VRMS) Maximum Maximum (VRMS) |_ Part No. 1 10 100 Part No. 
2.5 A 0.190 13 285 1340 513-1123-ND 8.31 7.55 5.62 CTX210659-R 
6.0 B 0.132 15 176 1340 513-1120-ND 8.48 771 5.74 CTX110607-R 
6.0 Cc 0.132 15 176 1340 513-1122-ND 8.48 771 5.74 CTX210607-R 
6.0 Cc 0.160 20 176 1340 513-1121-ND 8.48 771 5.74 CTX210605-R 


Note (1): Continuous RMS Voltage. 


JW.Miller Miller SMT, CCFL Inverter Transformers 


Dimensions in mm 


3 7 10 Pad Layout 
A Bourns Company 1/2 Primary 3 y' 
Features: * Power Rating: 6 Watts * Operating Frequency: 60kHz -/+25% »* Operating Ambient Temperature: 0°C ~ 75°C * Storage Temperature: 1/2 Primary | ; High Voltage ie I 
-40°C ~ 105°C * Dielectric Withstanding Voltage: 1500Vrms 1 Secondary eG 1.14 
Applications: * LCD flat panel displays * Notebook / Palmtop computers ¢ Portable instruments ¢ Retail terminals Feedback 3 | 1.405 
2 8 F275 
Primary Secondary 
DCR (0) Voltage DCR (Q) Voltage I, rms Digi-Key Price Each J.W. Miller 
Maximum (V) Maximum (V) (mA) Part No. i 10 25 Part No. 
0.61 25.0 132 1300 70 M8100-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-1-RC 
0.82 20.0 175 1300 70 M8101-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-2-RC 
1.10 15.0 175 1300 70 M8102-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-3-RC 
1.88 13.0 175 1300 70 M8103-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-4-RC 
2.34 10.5 290 1300 70 M8104-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-5-RC 


TAILYO YUDEN DC-AC Inverters for CCFL’s 


This line of low profile DC to AC inverters are designed to drive cold cathode fluorescent lamp Toshiba and other LCD manufacturers. Superior design techniques are used to provide some of the 
(CCFL) backlighting for LCD displays and are recommended by Sharp, Epson, Optrex, Hitachi, market's lowest profile CCFL inverters. 


Input Output Maximum Output Power 
Voltage Voltage Current per Lamp No. of Brightness Input Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
(VDC) (V) (mA) (Ww) Lamps Control Connector Part No. il 10 100 Part No. 
10.8 ~ 13.2 1450 6.0 3.0 2 DC Volt = 587-2014-ND 35.34 31.98 21.88 | KBI-BO2D-RH 
10.8 ~ 13.2 930 6.5 13.0 2 DC Volt = 587-2013-ND 45.07 40.78 27.90 | KLS-150A-RH 
10.0 ~ 16.0 1500 7.5 3.5 1 Pot/DC Volt WM7623CT-ND | 587-2005-ND 34.10 30.86 21.12 | LS380-RH 
10.8 ~ 13.2 1300 5.2 5.5 2 DC Volt WM7625CT-ND | 587-2006-ND 67.73 61.28 41.93 | LS460-RH 
9.6 ~ 14.4 1500 7.0 4.0 2 DC Volt WM7625CT-ND | 587-2007-ND 33.18 30.02 20.54 | LS530-RH 
4.75 ~ 5.25 1000 5.2 4.0 2 DC Volt — 587-2008-ND 33.60 30.40 20.80 | LS655-RH 
10.8 ~ 13.2 1650 13.6 8.0 2 PWM/DC Volt | H2225-ND 587-2009-ND 35.49 32.11 21.97 | LS700-RH 
10.8 ~ 13.2 1650 13.6 8.0 2 PWM/DC Volt | H2225-ND 587-2010-ND 35.49 32.11 21.97 | LS720A-RH 
4.5 ~7.0 1500 6.5 4.0 1 DC Volt WM7676CT-ND | 587-2011-ND 38.12 34.49 23.60 | SIPF150-RH 
8.0 ~ 20.0 1500 6.5 4.0 1 DC Volt WM7623CT-ND | 587-2012-ND 34.55 31.26 21.39 | SIPF200A-RH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2533 


{CS Microsemi. CCFL Inverter Modules 


Features: * 3.3V, 5V and 12V inputs * Power levels from 2.2W to 6W »* Programmable maximum output 
current * Widest dimming range, patented digital “Direct Drive” and Analog » Easy to use brightness control, 
allows smooth flicker free dimming »* Output short-circuit protection and timeout * Automatic strike voltage 


regulation and timeout * Temperature Ratings: -30°C to 80°C 


Options: * 3 Wattages: 2.2W, 4W, 6W * Multiple connector styles 


Advantages: * Low component count ¢ Duty cycle brightness control provides wide brightness range 
and extends battery management options * Low cost * Reduction in magnetics size * Wide LCD panel 
compatibility * Maximum efficiency, especially in battery mode 


Typical VLAMP. Typical Vis Maximum RoHS Compliant 
VIN Range loLAMP Minimum/Typical Dimming Operating Digi-Key Digi-Key Price 
(V) (Vv) (mA) (Vv) (Typical) Temperature Part No. Part No. Each 
Single Lamp 
. 3, 5 LXMG1615-03-01-ND LXM1615-03-01-ND 37.95 
200%:980 ae 1250/1200 10031 ON SFC LXMG1615-03-02-ND LXIM1615-03-02-ND 37.95 
. 5 5 LXMG1618-03-21-ND LXM1618-03-21-ND 33.21 
aeenaee ooo 1000/1100) ao eee Ine LXMG1618-03-22-ND LXIM1618-03-22-ND 33.21 
: i LXMG1617-03-21-ND LXM1617-03-21-ND 36.36 
3.3 325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C TCT tosoonD ee 36.36 
2 eS 7 LXMG1618A-03-21-ND NEW! = 28.75 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1200 <5: -30°C ~ 80°C LXMG1618A.03-22.ND NEW! | — 28.78 
a = LXMG1617A-03-21-ND NEW! = 31.05 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1200 100:1 -30°C ~ 80°C DEED PTD | 51.05 
7 a 5 LXMG1618-05-21-ND = 33.21 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 <5: -20°C ~ 70°C SEV NARDIN) = a 
. e 3 LXMG1617-05-21-ND = 36.36 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C VENTED = a 
. " a LXMG1618A-05-21-ND NEW! = 28.87 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1200 <5: -30°C ~ 80°C DE ELeRoaADe a? | are 
3 s LXMG1617A-05-21-ND NEW! = 31.17 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1200 100:1 -30°C ~ 80°C DV eGeeND ne | — B47 
. " 3 LXMG1612-05-01-ND — 48.30 
goo aieey 58 {pocne20 ae wee LXMG1612-05-02-ND LXM1612-05-02-ND 48.30 
; i a LXMG1618-05-41-ND = 33.21 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 <6: -20°C ~ 70°C Daa Veep a a3 
. 7 3 LXMG1617-05-41-ND LXM1617-05-41-ND 36.36 
5 465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 50:1 -20°C ~ 70°C Gt Po monNGl =e 356 
? 5 a LXMG1618A-05-41-ND NEW! — 29.10 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 <5: -30°C ~ 80°C DV Enon | 29:10 
: " e LXMG1617A-05-41-ND NEW! = 31.40 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1450 100:1 -30°C ~ 80°C BRAG BND | 31.40 
° 7 5 LXMG1618-05-61-ND LXM1618-05-61-ND 33.21 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1400/1650 <6: -20°C ~ 70°C LXMG1618-05-62.ND aie 351 
t 7 a LXMG1617-05-61-ND = 36.36 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C LXMG1617.08-62.ND = 36.36 
2 3 5 LXMG1618A-05-61-ND NEW! = 29.44 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1500/1650 <6: -30°C ~ 80°C LXMG1618A-08-62-ND NEW! | — 5944 
. 5 5 LXMG1617A-05-61-ND NEW! = 31.74 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1500/1650 100:1 -30°C ~ 80°C LXMG1617A-05-62-ND NEW! | — 3174 
300 ~ 800 7.0 1500/1650 100:1 orc ~ 70°C LXMG1611-01-ND = 45.66 
6) 3 LXMG1612-12-01-ND = 48.30 
450 ~ 620 5.8 1500/1650 100:1 0° ~ 70°C DAVE SPST) = 48.30 
LXMG1618-12-41-ND LXM1618-12-41-ND 33.21 
465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C LXMG1618-12-42-ND LXM1618-12-42-ND 33.21 
= LXM1618-12-43-ND 33.21 
2 sf LXMG1617-12-41-ND = 36.36 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 50:1 -20°C ~ 70°C BENE EL OND -_ 86.36 
; eS oy LXMG1618A-12-41-ND NEW! = 29.44 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 <5: -30°C ~ 80°C DV GE beNDe a | 5g 4A 
12 . i 3 LXMG1617A-12-41-ND NEW! = 31.74 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1450 100:1 -30°C ~ 80°C LXMG1617A-12-42.ND NEW! | — 3174 
500 ~ 1000 3.8 ~ 8.8 —/2000 100:1 -40°C ~ 85°C LXMG1614E-14-11-ND = 58.54 
i ay " LXMG1618-12-61-ND LXM1618-12-61-ND 33.21 
metas pesee Toes soo eres LXMG1618-12-62-ND LXIM1618-12-62-ND 33.24 
5 y 3 LXMG1617-12-61-ND — 36.36 
SAB A.788 5.0810 TAOOM ESO a elmore LXMG1617-12-62-ND LXM1617-12-62-ND 36.36 
= a LXMG1618A-12-61-ND NEW! = 29.79 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1500/1650 <5: -30°C ~ 80°C DEE beeND ene? | 3576 
. 3 i LXMG1617A-12-61-ND NEW! = 32.09 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1500/1650 100:1 -30°C ~ 80°C LXMG1617A-12-62.ND NEW! | _ 32.09 
Dual Lamp 
320 ~ 420 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C LXMG1626-05-46-ND = 61.18 
' e " LXMG1623-05-41-ND = 59.48 
Sey pee jeeenioe eo us ee LXMG1623-05-42-ND LXIM1623-05-42-ND 59.48 
5 385 ~ 485 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C LXMG1626-05-45-ND = 61.18 
450 ~ 610 6.2 ~ 6.7 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C LXMG1623-05-44-ND = 59.48 
‘ 5 af LXMG1623-05-61-ND = 59.48 
480 ~ 720 5.0 ~8.0 1450/1650 50:1 eee 21056 LXMG1623-05-62-ND LXM1623-05-62-ND 59.48 
<1250 3.5 ~ 5.0 1400/1650 100:1 -20°C ~ 70°C LXMG1626-12-64-ND = 61.18 
320 ~ 420 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C LXMG1626-12-46-ND = 61.18 
6.0 % si 7 LXMG1621-02-ND LXM1621-02-ND 78.20 
350 ~ 500 65 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C LXMG1621-03-ND es 78.20 
: 5 7 LXMG1624-12-41-ND = 56.33 
350 ~ 530 5.0 ~ 6.5 1250/1400 <6: -20°C ~ 70°C DAVES Be OTD = ae 
350 ~ 530 5.0 ~ 6.5 1250/1400 50:1 -20°C ~ 70°C LXMG1623-12-41-ND = 59.48 
12 385 ~ 485 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -20°C ~ 70°C LXMG1626-12-45-ND — 61.18 
450 ~ 610 5.2 ~ 6.7 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C LXMG1623-12-44-ND = 59.48 
470 ~ 640 5.0 1500/1650 100:1 O°C ~ 70°C LXMG1621-04-ND = 78.20 
i i a LXMG1624-12-61-ND = 56.33 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1400/1650 <6: -20°C ~ 70°C LXMG1624-12-62.ND ia Bead 
. 5 5 LXMG1623-12-61-ND = 59.48 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C LXMG1623-12-62-ND = Boag 
500 ~ 750 6.5 1350/1500 100:1 0°C ~ 70°C LXMG1622-12-01-ND = 74.76 
500 ~ 750 7.0 1500/1650 100:1 °C ~ 70°C LXMG1621-01-ND = 78.20 
Quad Lamp 
<5:1 a 6, LXMG1644-12-61-ND = 76.43 
12 omnis ee ieetee 50:1 ered LXMG1643-12-61-ND LXM1643-12-61-ND 84.92 
530 ~ 730 5.0 ~ 8.0 1500/1650 50:1 -20°C ~ 70°C LXMG1643-12-62-ND = 84.92 
CCFL Controllers and Digi-Key Price Each | Digi-Key T&R Pricing 
Description Part No. 50 | Part No. 2,500 
Input Cable Assemblies Ta 
p Digital Dimming Controller LX1686ECPW-ND 7.14 6.00 | — _ 
- Thi i i A j ; De di a Third Generation Controller LX1689CPW-ND 6.38 5.36 | — _— 
LX1686E: This Backlight Controller IC provides all the control functions needed to implement Microsemi 's direct drive inverters Thitd Generation Controller LX1689IPWCT-NDt 4050 8.82 | LX1689IPWTR-ND 5625.00/M 
used to operate cold cathode fluorescent lamps (CCFL’s). LX1689: The latest generation Direct Drive CCFL uses new circuit Enhanced Multi-Mode Controller! LXi691IPWCT-NDt 10.50 882 | LX1691IPWTR-ND 5625.00/M 
design techniques (patents pending) and combines digital and linear circuits with advanced BiCMOS process to create a more Enhanced Multi-Mode Controller | LX1691AIPWCT-NDt 10.50 882 | LX1691AIPWTR-ND 5625.00/M 
complete controller in a small package. LX1691: This cost reduced, enhanced feature set Direct Drive CCFL architecture is I ¢ Cable A Z bili 2 - 
based on the very popular LX1689. By limiting Vppp to 5.5V and using advanced processing, die size and package pin count = 7 npur Saoie Aesemoles 
; le i i par ei i i j 18”, 5-Pin LX9506-ND 7.00 5.88 | — — 
is decreased while improving dimming precision. LX1691 based inverter modules can be designed for virtually any CCFL 6”. BPI Lx9507G-ND 700 588 
appliance from digital cameras and PDA's to big screen monitors and driver viewable automotive displays. LX1691A: This 18” 420 Lx9508G-ND 4470 1234 a = 
enhanced Direct Drive CCFL architecture is based on the LX1691. LX1691A based inverter modules can be designed for mall = 7 = — 
virtually any CCFL appliance from digital cameras and PDA’s to big screen monitors and driver viewable automotive displays. t Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JKL Inverters for CCFL and UV Lamps 
ound Sy ow 


Output 
COMPONENTS a F 
Length Input | Volts | Inverter Digi-Key Price Each JKL 
CORPORATION Volts | (V) (mA)| Characteristics _| Part No. 1 10 50 | PartNo. 
30 | 650 45 289-1062-ND 73.23 11.97  10.08| BXA-302 
Cold Cathode Fluorescent oe 5.0 | 650 45 289-1047-ND 15.12 13.86 11.97 BXA-502 
Lam s and Inverters ~ 5.0 | 700 5.0 fied 289-1134-ND 1212 1111 9.60] BXA-501 
6.0 | 1200 50 ; 289-1064-ND 14.95 13.53 11.40 | BXA-503 
Tri Lia hor-RGB White L 120 | 700 55 | Smale Output | 59.1049-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12553 
ri- r- i amps Cold Cathode Fluorescent Lam; 12.0} 800 4.0 289-1050-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-12576 
eepne . P ul 12.0 | 800 4.0 289-1051-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12577 
Start | Lamp | Lamp a ar d 12.0 | 850 55 Fixed 289-1048-NDF 21.32 19.29 16.24} BXA-12529-PSt 
Dia. | Length | Volts | Volts | Curr. | Intensity | Digi-Key Price Each JKL 420] 1000 55 D roa ‘ 289-1025-ND 4512 13.86 11.97| BXA-12529 
(mm)| (mm) | (V) |_(V)_| (mA) | (Cd./m2) | Part No. 1 10 50_| Part No. 24.0 | 1000 5.5 ual Pureu 289-1027-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-24529 
725 | 700 | 280 | 5 | 38,000 | 269-1145-ND 7029 9.31 7.84 | BF20125-288 Dimming Single 
218 |1250| 500 | 5 | 46,000 | 289-1107-ND 1134 10.26 8.64 | BF20218-248 12.0 | 1200 5.0 Output BEANE D 13.23.1197 10.08 | (BXA“12565-5M 
226 |1275] 510 | 5 | 46,000 | 289-1144-ND 1218 11.02 9.28 | BF20226-248 12.0 | 180070 Dual Output 289-1119-ND 61.36 55.52 46.76 | BXA-12610-7M 
oo | 228 |1300] 515 | 5 | 46,000 | 289-1146-ND 1218 11.02 9.28 | CF20228-31B Accessories 
| 277 [1560| 625 | 5 | 38,000 | 289-1147-ND 1218 11.02 __ 9.28 | CF20277-288 Tnput Conn. Assembly for BXA-12579 289-1037-ND® 2.00 = —] BXC-10605 
292 [1650] 660 | 5 | 46,000 | 289-1108-ND 1277 11.56 9.73 | BF20292-24B Output Conn. Assembly for BXA-12579 __| 289-1038-ND 2.50 = —| BXC-10569 
305 | 1021) 663 | 6 | 42,000 | 289-1166-ND® 1298 11.75 9.89 | CF20305-248 Output Connector Assembly for 
325 |1830| 735 | 5 | 46,000 | 289-1135-ND 12.98 11.75 9.89 | BF20325-248 BXA-12553 and BXA-501 289-1052-ND@ 2.00 — __—| BXC-10566 
740 | 730 | 340 | 5 | 38,000 | 289-1053-ND 0.29 9.31 7.84 | Br22140-24B Tnput Conn. Assembly for BXA-12379 289-1158-ND@ 2.63238 _2.00| BXC-12379/1CON 
y9 | 160 | 800] 370 | 5 | 38,000 | 289-1136-ND 10.29 9.31 7.84 | BF22160-248 Output Connector Assembly for 
© | 480 |1140| 380] 5 | 38,000 | 289-1148-ND 9.66 8.74 7.36 | BF22180-28B Single BXA-12379 289-1159-ND 210 1.90 1.60 | BXC-12379/0CON1 
258 |1700| 720 | 5 | 38,000 | 289-1059-ND 10.29 9.31__7.84 | BF22258-25B Output Connector Assembly for 
23 | 312 [1100] 618 | 6 | 28,000 | 280-1168-ND 12.97___11.74 9.88 | BF23312-24B Dual BXA-12379 289-1160-ND 315 2.85 2.40 | BXC-12379/0CON2 
24 | 437 [1400] 835 | 5 | 38,000 | 289-1137-ND 14.47 13.10 11.03 | BF24438-338 Thput Conn. Assembly for BXA-12563 289-1161-ND® 2.63 2.38 2.00| BXC-10546 
61 | 490 | 195 | 5 | 30,000 | 289-1140-ND 70.29 9.31 7.84 | BF2061-24B Output Conn. Assembly for BXA-12563 _| 289-1162-ND@ 263 2.38 _2.00| BXC-10567 
180 | 1000] 400 | 5 | 38,000 | 289-1054-ND 1029 9.31 7.84 | BF26180-248 Input Connector Assembly for 
188 | 1300] 525 | 5 | 38,000 | 289-1039-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26188-20B BXA-12630-5.5M 289-1163-ND 315 2.85 2.40 | BXC-10694 
214 |1450] 620 | 5 | 30,000 | 289-1060-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26214-20B Output Connector Assembly for 
230 |1175| 495 | 5 | 30,000 | 289-1138-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26230-248 BXA-12630-5.5M 289-1164-ND¢ 2.63 2.38 _2.00| BXC-10685 
240 [1250] 505 | 5 | 30,000 | 289-1055-ND 2.76 11.55 9.72 | BF26240-248 Thput Connector for BXA-12549-6M 289-1066-ND@ 2.63 2.38 2.00| BXG-10550 
ng | 280 |1300] 525 | 5 | 30,000 | 289-1056-ND 1276 11.55 9.72 | BF26250-248 Output Connector for BXA-12549-6M 289-1067-ND 263 2.38 —_2.00| BXC-10655 
‘| 285 | 1500) 725 | 5 | 30,000 | 289-1057-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26285-20B Input Connector for BXA-12617C-6M 289-1068-ND@ 2.63 2.38 2.00 | BXC-10580 
318 |1636] 676 | 5 | 34,000 | 289-1109-ND 1277 11.56 9.73 | BF26318-20B Output Connector for BXA-12617C-6M, 
346 _|1450| 700 | 6 | 36,000 | 289-1149-ND 12.77 11.56 9.73 | CF26346-37B BXA-12592-3M, BXA-12598-5M, 
34a | 1715] 730 | 5 | 30,000 | 289-1150-ND 1277 11.56 9.73 | CF26349-28B BXA-12610-7M and BXA-12613-7M 289-1069-ND 2.63 2.38 2.00| BXC-10643 
360 |1650) 700 | 5 | 38,000 | 289-1139-ND 1298 11.75 9.89 | BF26360-20B Thput Connector for BXA-503 289-1070-ND@ 2.63 2.38 2.00| BXG-105/4 
499 |2100] 1000] 6 | 36,000 | 289-1151-ND 1298 11.75 9.89 | CF26499-37B Output Connector for BXA-503 289-1071-ND 2.63 2.38 2.00| BXC-10585 
600 | 2340/1125 | 6 | 36,000 | 289-1152-ND 1298 11.75 _ 9.89 | CF26600-37B Input Connector for BXA-12592-3M, 
29 | 25 | 400] 165 | 5 | 19,000 | 289-1002-ND 0.29 9.31 _7.84 | BF325-228 BXA-12598-5M and BXA-12594-5M 289-1121-ND@ 2.90 2.63 2.21 | BXC-10549 
25 | 400) 165 | 5 — | 289-1154-ND 7.12 15.49 13.04 | BF325-HG Output Connector for BXA-12594-5M 289-1123-ND 2.63 2.38 _2.00| BXC-10689 
275 |1475] 590 | 5 | 28,000 | 289-1142-ND 1277 11.56 9.73 | BF3275-20B Input Connector for BXA-12610-7M 
380 |1975] 790 | 5 | 28,000 | 289-1143-ND 1298 11.75 9.89 | BF3380-24B and BXA-12613-7M 289-1124-ND@ 2.90 263 2.21 | BXC-10630 
50 | 500] 195 | 5 | 28,000 | 289-1003-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-20B End Cap for 3mm Fluorescent Lamps 289-1072-ND@ 33 48.40 | BF3/RC 
75 | 525 | 210 | 5 | 28,000 | 289-1058-ND 10.29 9.31 _7.84 | BF375-20B End Cap for 2.2mm and 2.4mm 
86 | 540 | 220 | 5 | 28,000 | 289-1004-ND 10.29 9.31 7.84 | BF386-20B Fluorescent Lamps 289-1133-ND 53 48.40 | BF2.4/RC 
3.9 | 100 | 665) 270 | 5 | 28,000 | 289-1005-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3100-20B End Cap for 2.6mm Fluorescent Lamps | 289-1165-ND 33 4840 | BF2.6/RC 
“| 160 | 850) 345 | 5 | 28,000 | 289-1006-ND 1029 9.31 7.84 | BF3160-20B 6 AGHS Comnaiiani peacaimnen 
216 |1100| 440 | 5 | 28,000 | 289-1040-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3216-20B loHS Compliant + Potted inverter 
228 |1150| 460 | 5 | 28,000 | 289-1007-ND 10.29 9.31 __7.84 | BF3228-21B 
240 [71150] 480 | 5 | 28,000 | 289-1141-ND 1277 11.56 9.73 | BF9240-24B 
250 |1200) 520 | 5 | 28,000 | 289-1008-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3250-20B . 
300 | 1350] 685 | 5 | 28,000 | 289-1041-ND 1276 1155 9:72 | BF3300-20B JST Mating Connector, 
360 |1500| 785 | 5 | 28,000 | 289-1042-ND 1276 11.55 9.72 | BF3360-20B 
a1 | 183 [900 | 365 |~5 | 16,000 | 289-1043-ND 10.29 931 7.84 | BF4183-20B Contact and Crimp Tool 
“| 418 [1400| 765 | 5 | 15,000 | 289-1061-ND 13.69 12.39 10.44 | BF4418-20B 
=e ee ee ors Seas 
56| 165 | 800 | 400 | 5 | 7000 | 289-1044-ND 1029 9.31 7.84 | BF5165-20B Descuntion RartiN: LO LOC S00 TRG EareNG 
200 | 850 | 445 | 5 | 7,000 | 289-1010-ND 10.29 9.31 _7.84 | BF5200-20B 2-3 Position, 8mm, Crimp 
100 | 550 | 230] 5 6,500 | 289-1012-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6100-20B Connector Style BH Housing 455-1123-ND 1.78 14.83 59.31 _— BHR-03VS-1 
144 | 600] 245 | 5 | 6500 | 289-1045-ND 1029 9.31 7.84 | BF6144-20B Ppostion Amv. 
150 | 600] 250 | 5 | 6,500 | 289-1013-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6150-20B SMO TOE GAD 
65 165 | 600 | 255 5 6,500 | 289-1046-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6165-20B Connector Style BH Housing 455-1369-ND 1.81 15.07 60.26 — BHR-04VS-1 
200 | 680 | 290 | 5 | 6,500 | 289-1015-ND 10.29 9.31 _7.84 | BF6200-20B 22-28 AWG, Tin-Plated 
225 | 750] 340 | 5 | 6,500 | 289-1016-ND 70.29 9.31 7.84 | BF6225-20B : onan _ ee 
962 | 850 | 350 5 6.500 | 289-1169-ND@ NEW! 10.29 931 7°84 | BF6262-30A Phosphor Bronze, Chimp’ Gontact 455-1124-1-ND 2.11 8.43 | 55.98/4,000 |SBH-001T-P0.5 
@ RoHS Compliant Crimp Tool with Die for 
22-28 AWG Contacts 455-1125-ND 453.65/1 - YC-670R 
is * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Narrow Spectrum Ultraviolet (UV) Lamps 
Start | Operating | Watts 
Dia. | Length | Volts Volts @ Output Digi-Key Price Each JKL —_ 
(mm) | (mm) (Vv) (V) 5mA | uW/cem2@1” | Part No. 1 10 50 | PartNo. = - 
30 | 25 | 350 | 140 | 0.70 0.30 | 280-1016-ND 10.29 9.31 7.84 |BF325-UV1 Tyco Electronics 
3.0 | 50 | 500 195 | 0.98 0.30 | 289-1019-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-UV1 
30 | 100 | 675 | 270 | 1.35 0.25 | 289-1020-ND 10.29 931 7.84 | BF3100-UV1 Aushorized! Distributor 
3.0 | 120 | 865 280 1.35 0.25 | 289-1021-ND 1029 9.31 7.84 | BF3120-UV1 
3.0 | 240 | 950 500 | 250 0.25 | 289-1022-ND 1029 9.31 7.84 | BF3240-UV1 . 
go | 59 | 375 | 150 | 075 | 015 |289-1023-ND 1029 931 7.84 | BF959-UV1/3 Light-n-Lok™ Connectors 
Hot-Pluggable Lighting Disconnect 
tA ;-C— Materials: * Contacts: Tin-plated copper alloy * Housing: Polymide UL 
Fluorescent Lamp BL pe 94V-0 ¢ Wire Termination: Poke-In * Wire size: 18AWG 
Assembly Applications: * Commercial lighting applications for UL2459 * Hot- 
pluggable interconnect for fluorescent ballast applications * Meets new 
Lamp Lamp Lead oe f NEC and CEC requirements. 
Length | Diameter Length Digi-Key Price Each JKL 
A(mm) |_B(mm) C(mm) | PartNo. 1 10 50 Part No. No. of Electrical Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
258 22 150 289-111 1-ND 7915 17.33 14.60 | BF22258-25B/DKO1 Positions Rating Part No. il 25 100 | Part No. 
100 3.0 150 289-1112-ND 1544 13.97 11.76 | BF3100-20B/DK01 5 5 
160 30 150 | 289-1113-ND 1544 1397 11.76 | BF3160-20B/DK01 3 soovac @ 5a | Aezea7ND toe tee ee | epee tees 
250 3.0 150 289-1114-ND 17.22 15.58 13.12 | BF3250-20B/DK01 : : : 
418 44 150 289-1115-ND 20.54 18.59 15.65 | BF4418-20B/DK01 
; al IDC Poke-in Wire Tap/Splice 
Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting ine ee 
The combination tap/splice is designed to accommodate quick RoHS 
Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each JKL termination of power wiring (tap) out to individual light fixtures Hons 
Range (dc) Area (cm2) Part No. i 10 50 Part No. (splice). ® 
oe Sea eat 1088 a ae Materials: * Contacts: Copper alloy * Housing: Thermoplastic * UL 
20 ~ 60 289-1132-ND* 13.19 11.94 10.05 | NDL-104LP 94V-0 rated 
3.0~5.5 25 ~ 43 289-1030-ND 42.20 10.98 9.76 | NDL-203 - - — - - 
41~70 289-1031-ND 11.90 10.71 9.52 | NDL-204 Electrical Wire Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
50 ~ 83 289-1032-ND 17.90 10.71 9.52 | NDL-205 Rating | Color Size Part No. 125 (100 | Part No. 
100~170 | 289-1033-ND 11.20 10.08 8.96 | NDL-217 s00vac @ 7a| Brown |12AWG (solid or stranded) |A97619-ND 50 46.33 | 1811027-1 
* Low Profile Blue 18AWG (solid) A97620-ND 50.46 __.33 | 1811027-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2535 


PIN CONNECTIONS 


Nortlaby Vacuum Fluorescent Display Modules 


Pin Pin 
No. Symbol No. Symbol 
VFD over LCD Advantages: ¢ Power save mode (display off) 1 Vss 8 DBi 
° Higher Brightness 4 level brighiness control (by code) 2 Veco 9 DB2 
¢ Wider Viewing Angle * 8-bit or 4-bit interface lO 3 NC 10 DB3 
* Wider Temperature Range ¢ Wide operating temperature range DROP-IN REPLACEMENT © rr RS 11 DB4 
Features: ¢ 8 user definable fonts FOR LCD RW (WA 12 DB 
* LCD compatible interface * Power consumption similar to LCD with LED backlight 5 ( ) 5 
* Same mounting locations as LCD * 5mm or 9mm character height 6 E (RD) 13 DB6 
* 5V single power supply * Color: Blue-Green 7 DBO 14 DB7 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Character Dimensions Area Size Size Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Noritake 
Format Format WxHxD (mm) WxH (mm) WxH(mm) |WxH (mm) (°c) (°C) (V) Part No. 1 10 50 Part No. 
16x2 5 x 7 Dots 80 x 36 x 13.2 51.36 x 11.4 2.46 x 4.76 0.38 x 0.56 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1019-ND 63.34 58.59 4751 | CU16025ECPB-W6J 
16x2 5 x 8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19 3.85 x 8.0 0.53 x 0.89 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1017-ND 101.50 93.89 76.13 | CU16029ECPB-W1J 
20x2 | 5x7CURS 116 x 37 x 16 70.8 x 11.5 24x54 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1005-ND 64.90 60.04 48.68 | CU20025ECPB-W1J 
20x2 5x7 Dots 146 x 43 x 19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 0.6 x 0.975 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1028-ND 105.70 97.78 79.28 | CU20029ECPB-W1J 
20x4 5x7 Dots 98 x 60x 17 70.8 x 20.9 24x47 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1064-ND 100.86 93.30 75.65 | CU20045-UW5J 
24x2 5x7 Dots 125 x 36 x 20.74 85.2x 11.5 2.4x4.7 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1029-ND 75.02 69.40 56.27 | CU24025ECPB-W1J 
40x2 5x7 Dots 182 x 33.5 x 20.5 138.8 x 11.5 2.3.x 4.7 0.38 x 0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1062-ND 101.74 94.11 76.31 | CU40025-UW6J 
40x2 5 x 8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.7 x 8.8 0.57 x 0.84 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1063-ND 156.64 144.90 11748 | CU20049-UW2J 
40x4 5x7 Dots 190 x 54x 21 137.4 x 23.2 2.1x4.9 0.29 x 0.48 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1065-ND 225.04 208.17 168.78 | CU40045-UW1J 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules [ vos:0cuo7000 


GUD3000/7000 Graphic Development Kits: 

Prepares development strategy for the Noritake 3000 or 7000 Series from your Windows PC using the GUD3000 or 
GUD7000 development kit. 

Complete Development Kit Includes: 

* GUD3000 256 x 64 or GUD7000 140 x 32 Graphic Display and stand, assembled. 

* Serial Signal/ Power wire harness (RS-232 interface) 


* Power Supply 


° CD with application 


No. No. Dot Display Area PCB Size Power Operating 
of of Pitch WxH WxH (V/mA) Temperature | Digi-Key Price Each Noritake 
Dots Characters (mm) (mm) (mm) (All Dots On) (°C) Part No. 1 10 50 Part No. 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1046-ND 99.88 92.39 74.91 GU128X32D-7000 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1047-ND 96.00 88.80 72.00 | GU128X32D-7002 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1048-ND 99.72 92.25 74.79 | GU128X32D-7003 
128 x 32 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 130 x 38.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1059-ND® 148.58 137.44 111.44 | GU128X32-800B 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1023-ND 164.40 152.07 123.30 | GU128X64-800A 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1060-ND® 176.08 162.88 132.06 | GU128X64-800B 
128 x 64 4x8 0.45 x 0.45 57.45 x 28.65 99 x 49 5.0/760 -40 ~ 85 286-1066-ND® 118.98 110.06 89.24 | GU128X64D-7000 
160 x 16 2x26 0.65 x 0.95 103.85 x 15 154 x 39 5.0/400 -40 ~ 85 286-1025-ND 157.56 145.75 118.17 | GU160X16-800A 
160 x 32 4x26 0.635 x 0.635 101.45 x 20.17 154x 45 5.0/550 -40 ~ 85 286-1061-ND® 164.84 152.48 123.63 | GU160X32-800B 
192x 16 2x32 0.75 x 0.75 143.8 x 11.8 200 x 33.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1024-ND® 169.24 156.55 126.93 | GU192X16-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/750 -40 ~ 85 286-1027-ND® 180.72 167.17 135.54 | GU256X32-800A 
256 x 64 8x 42 0.65 x 0.65 166.3 x 41.50 222 x78 5.0/2,000 -20 ~ 70 286-1010-ND® 374.40 346.32 280.80 | GU256X64-372 
256 x 64 8x 42 0.65 x 0.65 166.25 x 41.45 230 x 78 5.0/1,500 -40 ~ 85 286-1040-ND® 296.64 274.40 222.48 | GU256X64-900A 
256 x 64 16 x 32t 0.45 x 0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/850 -40 ~ 70 286-1043-ND® 201.50 186.39 151.13 | GU256X64D-3900 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1030-ND® 59.34 54.89 44.51 GU112X16G-7000 
112x16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1032-ND® 56.24 52.03 42.18 | GU112X16G-7003 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1033-ND® 64.28 59.46 48.21 GU140X16G-7000 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1035-ND® 61.20 56.61 45.90 | GU140X16G-7003 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1049-ND 104.66 96.82 78.50 | GU140X16J-7000 
140 x16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1051-ND® 99.72 92.25 74.79 | GU140X16J-7003 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1036-ND® 99.92 92.43 74.94 | GU140X32F-7000 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1038-ND® 94.98 87.86 71.24 | GU140X32F-7003 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1052-ND 100.94 93.37 75.71 GU280X16G-7000 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1053-ND 97.00 89.73 72.75 | GU280X16G-7002 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1054-ND 96.00 88.80 72.00 | GU280X16G-7003 
256 x 64 8x42 0.325 x 0.325 83.08 x 20.68 133 x 38 5.0/430 -40 ~ 85 286-1055-ND 201.50 186.39 151.13 | GU256X64C-3900 
256 x 64 4x16 0.45 x 0.45 115.05 x 28.65 159 x 50 5.0/330 -40 ~ 85 286-1067-ND® 144.62 133.78 108.47 | GU256X64D-7000 
256 x 128 16 x 42 0.325 x 0.325 83.08 x 41.48 131 x 66 5.0/850 -40 ~ 85 286-1056-ND® 273.64 253.12 205.23 | GU256X128C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.45 x 0.45 115.05 x 57.45 170 x 90 5.0/1,200 -40 ~ 85 286-1057-ND® 371.18 343.35 278.39 | GU256X128D-3900 
256 x 128 16 x 42 0.55 x 0.55 140.65 x 70.25 214x110 5.0/100 -40 ~ 70 286-1058-ND 44762 414.05 335.72 | GU256X128E-3900 
Graphics Development Kit Without Display..........0..ccccccccseceseeseceeceueseeceeeeeeseaseseaterseueaeateasevenseseasereageneaees 286-1015-ND® 200.00 185.00 150.00 | GUD-ND 
Graphics Development Kit for 3000 Series ......... 0... ccc ccc ence cece ee ence eee ene e reste e beers eres tees e nee ea ee ee eee ee 286-1041-ND® 303.14 280.41 227.36 | GUD3000 
‘Graphics Development Kit Tor 7000: SOG is wiieis sicaie'savintinice sis'sleininienlsin sa'p s'ainse\elasini's winalosd a didle'sleleaisin tibidle' oles olsisdlbieieinecs sidididteaiemcde' 286-1042-ND® 184.02 170.22 138.02 | GUD7000 


t Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2536 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Digit Dual Row 


No. of Size Type No. of Spacing Digi-Key Price Each Lumex 
Format Digits (mm) (mm) Pins (mm) Part No. 1 5 10 | PartNo. 
1 Dae |h-asaaal Sen ig oe 67-1787-ND @ 1.78 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TR 
ig ‘ eae : 67-1798-ND® 178 1.65 1.48 | LCD-S2x1C50TF 
Lumex Numbering System 

67-1788-ND 1.66 154 1.38 | LCD-S301C31TR 

eS Ue Sia SEE 6.6.8 S| Far | esabip | 24 1810 | 67-1799-ND@ 4.68 1.54 1.38 | LoD-$301¢31TF 
a a u Bou ‘ag 31/2 | 12.70 | 254Dip | 40 33.00 67-1789-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/A 
“1/888 31/2 | 12.70 | 254Dip | 40 33.18 67-1790-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/B 

' Type of Display tg Coat PY 5 9.92 | 1.27 Dip 24.64 67-1792-ND @ 2.96 274 2.46 | LCD-S401C39TR 

. Operating = Standard (0°C ~ 50° | i 
Temperature H = High Temp (-30°C ~ 75°C) Goo 4 13.20 | 2.54Dip | 40 32.39 67-1793-ND 4.20 3.89 3.49 | LCD-S401C52TR 
. Hes Alphanumente and aaeare sane 18.00 | 2.54 Dip 40.01 67-1794-ND 454 4.20 3.77 | LCD-S401C71TR 
lumber = laracter x 1 line, 0. = 
4x1045 =4.5 Character x 1 line, 0.45” 7( CE oF 41/2 | 889 | 254Dip | 40 24.45 67-1795-ND 3.04 2.82 2.53 | LCD-S4X1C35TR 


101, 
x represent 1/2 column 67-1796-ND® 7.26 672 6.03 | LCD-S601C71TR 
Matrix and Graphic Model qf baa ao ba 6 | 1799 | 254Dip | 50 40.14 ; é : 
01602D =16 Characters x Lines, Dot Matrix Dad ss Va = Dad Dad | 67-1807-ND @ 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TF 
. Fluid Type T = Twisted Nematic (TN) 
Polarizer s = uber Tales Nematic (STN) Overall Active Typical Current Works with Digi-Key Price Each Lumex 
” Mode F = Transflective Size(mm) | Area (mm) Color | Voltage (mA) LCD PartNo. | PartNo. 1 5 10 | PartNo. 
. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more Backlight 
Mode Description Follows Use *-"; N = Negative Image 30.0x 20.0 | 24.0x184 | Green 2.2 25 67-1798-ND | 67-1952-ND 2.50 2.32 2.08 | SSB-CEL2417SUGC 
- Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 114.0x 28.8 | 100.4x 25.2 | Green 4.2 576 67-1807-ND | 67-1953-ND # 8.64 8.00 7.18 | SSB-COB10025GW 
Direction 1 = 12 o'clock 
@ RoHS Compliant 


. Type of Display Liquid Crystal Module 5. Fluid T = Twisted Nematic (TN) 
Lumex Numbering System . Operating S = Standard (0°C ~ 50°C) Type S = Super Twisted Nematic (STN) 
LOCM-S01602DTF-1 Temperature H = High Temp (-20°C ~ 70°C) 6. Polarizer Mode R = Reflective F = Transflective ; 
7 . Model Dot Matrix and Graphic Model 7. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 
a a Hu neoee Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use “-"; N = Negative Image 
12864 = 128 Columns x 64 Rows 8. Viewing Default = 6 o’clock (No Number) 
. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1 = 12 o'clock 
i Outline Viewing Pixel Size | Pixel Pitch | Back- 
LC D G ra ph Ic Built-in Dot Pixels | Dimension (mm) Area (mm) (mm) (mm) light | Digi-Key Price Each Lumex 
Controller WxH WxHxD WxH WxH WxH Type | Part No. iu 5 10 Part No. 
M od u les EPSON SED1520 122 x 32 84x 44x 12.70 | 60.50 x 18.50 AO x .45 44x49 LED | 67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 LCM-S12232GSF 
SAMSUNG $6B0108 128 x 64 93 x 70x 12.7 72x40 A8 x 48 52x 52 LED | 67-1783-ND 47.80 44.22 39.68 LCM-S12864GSF 
128 x 64 75 x §2.7 x 10 60 x 32.5 0 x .40 43 x 43 LED | 67-1784-ND 50.80 46.99 42.17 LCM-H12864GSF/H-Y 
Features: TosuiBa Tessa | 240x684 | 180x65x14 133 x40 49x.49 | 53x.53 | LED | 67-1785-ND 91.80 84.92 76.20 LCM-S24064GSF 
* Standard Temperature Version 240x128 | 144x 104x 15.1 114.x 64 40x.40 | .45x.45 | LED | 67-1786-ND 117.68 108.86 _97.68 LCM-S240128GSF 
. S SeSSSSSSESETET aI 
Dot Matrix LCD Modules i 
Features: ¢ Standard Temperature Version * Standard Pin Connections » All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N S6A0069 i = 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display Character Pad Dimension Area Size Size Temperature Temperature Voltage Digi-Key Price Each Lumex 
Format Format Layout WxHxD (mm) Wx H (mm) WxH(mm) | WxH(mm) (°C) (°C) (V) Part No. if 5 10 Part No. 
Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 LCM-S01601DTR 
16 x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 9 0 909 o 67-1779-ND 9.28 8.59 7.71 LCM-S01602DTR/A 
tex2 | 5*8D0IS | i side | 95x30x89 esxté | 296x556 | sexe5 | OC~SOC | -20°~70° a0 67-1780-ND 9.28 859 7-71 | LCM-S01602DTR/C 
16 x2 Bottom 66 x 26 x 6.5 62x19 2.46 x 5.56 46 x .66 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 LCM-S01602DTR/M 
Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x88 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 LCM-S01601DSR 
16x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/A 
16x2 Bottom 84x 44x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 xX .66 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 LCM-S01602DSR/B 
16x2 L Side 85 x 30 x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 122 x 44x88 99 x 24 4.84 x 9.63 92x 1.16 0° ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 LCM-S01602DSR/D 
16x4 Top 87 x60x8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 . 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 LCM-S01604DSR 
20x2 L Side 116 x 37x 8.9 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 LCM-S02002DSR 
20x4 Top 98 x 60 x 8.8 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 LCM-S02004DSR 
24x2 L Side 118 x 36 x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 LCM-S02402DSR 
40x4 L Side 190 x 54x10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x 55 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 LCM-S04004DSR 
Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 LCM-S01601DSF 
16x2 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x 66 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/A 
16x2 Bottom 84x 44x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 LCM-S01602DSF/B 
16x2 L Side 85 x 30x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/C 
16x4 Top 87 x 60x 12.7 62 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 o ° 909 o 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 LCM-S01604DSF 
2ox2 | 5*8D0tS | | side | tiexa7xta7 | s5xia6 | 32x555 | 60x65 | TO~S0C | 20-70% mo 67-1762-ND 2058 © 19.04 ~~ 17.09 | LoM-Soz002DsF 
20x4 Top 98 x 60 x 12.7 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 LCM-S02004DSF 
24x2 L Side 118 x 36x 12.7 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 LCM-S02402DSF 
40x2 L Side 182 x 33.5 x 12.7 154 x 15.3 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 LCM-S04002DSF 
40x4 L Side 190 x 54x 14.5 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x 55 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 LCM-S04004DSF 


Color LCD TFT Module — 4.0” Modules 
Take Standard NTSC Composite Video Signal 


This high quality, low profile, 4.0” color LCD TFT module can be used to view any NTSC composite video source 
such as the output from a VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. 


Operating Conditions: ¢ Storage Humidity (Hs): 85% RH 
* Operating Voltage (Vop): 10-30VDC, 12VDC typical * Input Signal/NTSC Sync Negative (Composite Video 
* Operating Temperature (Top): 0°C ~ 60°C Signal: 1Vp-p/75Q): Vi: 1Vp-p fH: 15.75kHz fV: 60Hz 
* Storage Temperature (Tst): -20°C ~ 80°C fe: 3.58MHz 
¢ Operating Humidity (Ho): 85% RH ¢ Power Consumption (Pc): 5W 
Display Resolution Active Area Dot Pitch oe 
Size (No. of Lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Price Lumex 
(Inch) Width Height Width Height Width Height (gm.) Backlight* | Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
4.0 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 | LCM-480234GF-40CG 


* 10,000 hour minimum at Tamb=25°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 2537 


red lan Counters and Timers 


CUB3 and CUB3T 
CUB3 


The CUB3 is a battery-powered up counter for counting dry contact closures from switches or relay contacts. Built-in 
debounce circuitry ensures accurate counts up to 100 Hz. It can also be used with transistor closures and has a reset 
button on the front of the counter. 


CUB3T 


The CUB3T is a time display that will count the length of time that the inputs are connected together. Inputs are triggered 
using a dry contact switch to start the timing circuit. Time indicators require a supply voltage of 10 ~ 300VAC or DC. Rear 
reset only. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB3 Count Indicator, 100 Hz, Replaceable N Cell Battery. RLCO3-ND® 32.40 | CUB30000 
CUB3 Count Indicator, 100 Hz, Built-in Lithium Battery... RLC04-ND 38.88 | CUB3LO00/A 
Alkaline N Cell Battery for RLCO3-ND .. P147-ND@ 1.08 | AM5X 
CUB3T Time Indicator, 1 Hour or 60 Min., 10-300VAC or DC Input RLC3TR-30-ND 47.52 | CUB3T300 
CUB3T Time Indicator, .1 Hour or 6 Min., 10-300VAC or DC Input .. RLC3TR-31-ND 47.52 | CUB3T310 
CUBS3T Time Indicator, .01 Hour or 60 Sec., 10-300VAC or DC Input. RLC3TR-32-ND 47.52 | CUB3T320 
CUB3T Time Indicator, .1 Min. or 6 Sec., 10-300VAC or DC Input. .. RLC3TR-33-ND 47.52 | CUB3T330 


@ RoHS Compliant 


CUB7 Series Counters and Timers 


CUB7/CUB7W 


The CUB7 and CUB7W are 8-digit miniature counters with large 0.35” (8.89 mm) high 
digits. The LCD read-out is available in Positive Image Reflective, Negative Image 
Transmissive with yellow/green or red LED backlighting. The backlight version requires 
an external 9 ~ 28VDC power supply. The CUB7 series is housed in a lightweight, high- 
impact plastic case with a clear viewing window. The sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 
4X/IP65 specifications for wash-down and/or dusty environments when properly installed. The CUB7W accepts most 
machine control voltage signals. The input accepts AC or DC control voltages from 10 ~ 300V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 


Features: 

Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation » Front panel reset or remote reset 
«Connections: Wire clamping screw terminals » Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 mm) x 0.874” (22.2 mm) *Low 
speed count to 30 Hz from switch closure or 0.C. transistor; High speed count to 10 kHz (CUB7) 


CUB7T 


Features: 

© 10 programmable timer ranges * 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator * 0.35” (8.89mm) 
high digits * Available in either contact or voltage versions * Replaceable internal lithium battery provides up to 6 years 
of uninterrupted operation »* Both front panel program and rest buttons are individually enabled »* Connections: Wire 
clamping screw terminals * Front panel and remote reset inputs * NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB7 Counter, Reflective LCD, Dry-contact Input. RLC700-ND® 51.84 | CUB70000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, Dry-contact Input. RLC701-ND@ 73.44 | CUB70010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, Dry-contact Input ... RLC702-ND 73.44 | CUB70020 
CUB7 Counter, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input . RLCW70-ND® 56.16 | CUB7WO000 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, Dry-contact Input RLC7TO-ND® 48.60 | CUB7TO00 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input . RLC7T1-ND 48.60 | CUB7T100 


@ RoHS Compliant 


SUB-CUB 1 and 2 Counters 


SUB-CUB 1 and 2 


SUB-CUB 1 and 2 are component-type up counters designed to be 
snapped down onto a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric 
pads contact copper pads on the PCB for inputs, reset and display 
latch and test functions. Solderless connections are corrosion-proof, 
gas-tight interface contacts for high reliability. Ultra low power 
(5V at 15p/A typical) and latchable display with automatic leading 
zero blanking. Ideal in applications for register status and usage, 
maintenance, diagnostics, time-duration or period readouts. 


SUPER SUB-CUB 


SUPER SUB-CUB provides all the capabilities of SUB-CUB 1 and 2, plus four operating modes capable of bi-directional 
counting, quadrature counting, coincidence counting and anti-coincidence adding and subtracting. Optional bezel 
mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel-mounted applications. 


Red Lion 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


SUB CUB I and II 
Evaluation Kit for Counter Testing (Counter Sold Separately) . 
Mounting PCB for Display Counter to Evaluation Kit 
Display Counter, .2” (5.08mm) High Digits . 
Display Counter, .35” (8.89mm) High Digits RLC2000-ND@ 31.32 


RLCO1-ND 57.24 
RLCO2-ND® 10.80 
RLC1000-ND® 24.84 


DM-OSC-B01/A 
DM-OSC-B02/A 
SCUB-1000 
SCUB-2000 


CUB5 Series 


The CUBS provides the ultimate in flexibility, from its complete user programming to the 
optional relay output capability. The meter can be programmed as a single or dual counter 
with rate indication capability. As a dual counter, each counter has a separate scale factor 
and decimal point. In the counter/rate indicator mode, each has its own scaling and decimal 
point read-out in different engineering units. The display can be toggled either manually or 
automatically between the selected displays. The CUBS can be powered from an optional Red Lion Micro-Line/Sensor 
Power Supply (RLC124-ND) which attaches directly to the back of the CUBS. The RLC124-ND is powered from 85- 
250VAC and provides up to 400mA to drive the unit and sensors. 


Features: © 0.46” (11.7mm) high digits * Reflective and backlight LCD versions: backlight version user selectable for 
green or red backlighting with variable display intensity * Counter programmable for one of 8 different count modes, 
including bi-directional and quadrature * Non-volatile EPROM memory retains all programming parameters and count 
values when power is removed * Meters can be fitted with an optional plug-in relay card which can be installed initially 
or at a later date 


Specifications: * Display: 0 ~ 999999 * Over Range Display: “R OLOLOL” »* Maximum Frequency: 20kHz; Minimum 
Frequency: 0.01Hz * Accuracy: +0.01% © Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Connections: Wire clamping screw 
terminals * Count/Rate Signal Input A: DIP switch selectable to accept pulses from variety of sources; Input B: Logic 
signals only 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Reflective Display RLC121-ND 101.92 CUB5RO000 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Red-Green Backlight Display RLC122-ND 113.36 CUB5B000 
Setpoint Relay Option Card, SPDT, 1A Output . RLC123-ND 26.00 CUB5RLYO 
Micro-Line/Sensor Power Supply RLC124-ND 42.90 MLPS1000 


MDMU Counter/Timer/Tach 


The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach 
in a small panel mounted or printed circuit board 
(PCB) mounted package. It is designed to operate 
from a 5VDC power supply. It has a 6-digit LCD with 
0.35” (8.89mm) high digits and 5 selectable decimal 
points. In the timer mode, a flashing annunciator is 
supplied to indicate that the signal input of the MDMU 
is active. The displays are available in Positive Image 
Reflective (black digits, reflective background) or 
Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark 
background) with red or yellow/green backlighting. 


Counter Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). A 
rate multiplier of 0.0001 ~ 1.9999 and a decimal point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. 
Decimal points may also be set using the DP Inputs (Hardware selection). Both the Count (CNT) and LSC Inputs can be 
used. (Using the Program mode option causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


Timer Mode: This mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels 
(Hardware selection) or by selecting the range in the Program mode. The available timing range increments are 1 msec, 
10 msec, 100 msec, 1 second, 0.1 minute, 1 minute, 0.01 hour, 0.1 hour, 1 hour, and hr:min:sec. The Timer Active 
annunciator will flash at a 2 Hz rate when the input to the timer is activated. Both the CNT and the LSC inputs can be 
used. The Inhibit (INH) Input can be used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 


Tach Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program mode, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 
CNT and the LSC Inputs can be used. 


Features: * LCD: Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED backlighting 
© Counter, timer and tach all in a single unit * Rate multiplier/prescaler from 0.0001 ~ 1.9999 in count and tach modes 
© 10 ranges in timer mode * Selectable decimal points * 5VDC powered « Panel mount or PCB mount 


Circuit Board Mount 


Panel Mount 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, Panel Mount RLCUOO-ND® 38.88 MDMUO0000 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, Panel Mount RLCU01-ND 49.68 MDMUO0010 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, Panel Mount... RLCU02-ND® 49.68 MDMU0020 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, PCB Mount RLCU10-ND 35.64 MDMU0100 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, PCB Mount . RLCU11-ND 46.44 MDMU0110 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, PCB Mount.... RLCU12-ND 46.44 MDMU0120 
MDM Cable Assembly ............0.. 000. .0ec cece eeee cence eeeeeeeet eee RLC70-ND 14.04 HWK70000 


@ RoHS Compliant 


SUB-CUB 2-8A, D and T 


SUB-CUB 2-8A 

The SUB-CUB 2-8A is a completely self-contained 8-digit counter module for high speed 
counting, with counting rates to 750 kHz. Counters are designed to be snapped down onto 
a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless connections are corrosion- 
proof, gas-tight interface contacts for high reliability. 


SUB-CUB D 


The SUB-CUB D is a 6-digit up/down counting, true quadrature counter. Mode select inputs and add, subtract, multiply 
and divide functions make this counter extremely flexible for different frequencies. 


SUB-CUB T 


The SUB-CUB T is a selectable counter/timer display. Counter mode is selectable for either low count input (with 
debounce) or high speed inputs (without debounce). In the timer mode, the unit is selectable in 4 timer modes from 
hours down to .1 minute resolution. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel- 
mounted applications. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
SUB-CUB 2-8A 
8-Digit LCD component up counter -| RLC2-8A-ND 44.28 | SCUB28A0 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2-8A-ND RLC28-ND 24.84 | HWK-28-000/A 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2000-ND.................. RLC40-ND 22.68 
SUPER SUB CUB — RoHS Compliant 


HWK-40-000/A 


SUB-CUB D — RoHS Compliant 
8-Digit Bi-directional Module with 6-Digit LCD Display ..| RLCO5-ND 33.48 
SUB-CUB D Prototype PCB. .| RLCO9-ND 15.12 


SCUBD-200/A 
DM-OSC-B04/A 


SUPER SUB-CUB Prototype PCB................00.02ecceeeeeeeeeeeeees RLCO8-ND 15.12 | DM-OSC-B03/A 
Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, SiDIght Timer/Countel:.....crrcessomwiesnevodounnrresetacatercscrdelansnas eames RLCO7-ND@ 32.40 | SCUBT-200/A 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND.............02..0022.. RLC30-ND 11.88 | HWK-30-000/A Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCOS-ND, RLCO7-ND, 
Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC200A-ND................... RLC50A-ND 27.00 | HWK-50-000/A RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND..............-- RLC30-ND 11.88 | HWK-30-000/A 
RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2538 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


red ign Miniature Display D.C. Voltmeter 


Dimensions 


are for 
CUB4V 
Series 


.93 (23.62) 


[1.3 (33.02)] 


Panel 
Cutout 


Ratio: 70dB * Input Impedance: 1000MQ » Operating Range: 0°C ~ 60°C 


“11.68 (42.67) Le 
[2.68 (68.07)] 


LD Series Large Display 
Counters and Timers 


MDMV Series: SPECIFICATIONS: « Display: 3-1/2-digit, 0.4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign 
Fi is displayed when voltage is negative * Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the 
in[ J rear terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths » Annunciators: 
5 selectable annunciators, BAT, V, A, p and m are activated at the appropriate rear terminal »* Power 
Requirements: 4.8VDC ~ 6VDC @ 5mA Maximum «Input Range: 0 to +199.9m VDC » Over-range 
Indication: Over-range is indicated by a “1” displayed in the most significant digit and the blanking of 
the three least significant digits * Reading Rate: 2 1/2 readings per second * Common Mode Rejection 


CUB4V Series: SPECIFICATIONS: * LCD, positive reflective or negative transmissive with yellow/ 
green or red backlighting * Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) * 0.6" 
(15.24mm) high LCD digits * Built-in scaling provided * Auto-zeroing circuit »* Selectable decimal 
points * Wire connections made via screw clamp type terminals Fits DIN standard cut-out 2.68” 
(68mm) x 1.30” (33mm) * NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel * 9 ~ 28VDC powered 


Red Lion’s low cost large digit display’s are available in either large 2.25” (57.15mm) red LED digit height 
or very large 4.0” (101.60mm) red LED digit height. Choose either a single counter function or single timer 
function that is housed in a NEMA 4 case construction and features adjustable brightness control, 85 ~ 250VAC. 

power input and selectable high or low frequency (0.01 Hz ~ 35KHz) inputs. Perfect for industrial settings such 2) 
as factory displays, outside displays or long distance displays. 


Digi-Key Price Each Red Lion 

Description Part No. 1 5 Part No. 
MDMV Series 
Panel Mt., Reflective Display RLCOOO-ND@ 40.80 39.78 ) MDMV0000 
Panel Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display RLCO10-ND@ 53.60 52.26 | MDMV0010 
Panel Mt., Red Backlight Display RLC020-ND 53.60 52.26 | MDMV0020 
PC Board Mt., Reflective Display RLC100-ND 37.60 36.66 | MDMV0100 
PC Board Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display | RLC110-ND 51.20 49.92 | MDMV0110 
PC Board Mt., Red Backlight Display RLC120-ND 51.20 49.92 | MDMV0120 
MDM Cable Assembly RLC70-ND 14.04 13.69 | HWK70000 
CUB4V Series — RoHS Compliant 

DC Voltmeter RLC4V0-ND 104.00 — | CUB4V000 
DC Voltmeter, Ylw./Grn. Backlight Display | RLC4V1-ND 115.44 — | CUB4V010 
DC Voltmeter, Red Backlight Display RLC4V2-ND 115.44 — | CUB4V020 


@ RoHS Compliant 


Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Red Lion 
Description xX Ni Part No. Each Part No. 
4.0” (101.60mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC 20.0 (508.0) 7.875 (200.0) RLC118-ND 504.40 LD400400 
4.0” (101.60mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC 26.0 (660.4) 7.875 (200.0) RLC125-ND 660.40 LD4TO6PO 
PAX Lite Meters Dimensions in inches PAX LITE Rate Meter 
The PAX Lite Rate Meter, Model PAXLR, provides the versatility and flexibility needed to accommodate 
virtually any rate measuring application. The meter has the ability to scale for direct readout in terms of the units 
being measured. Whether a machine produces bottles, cloth, wire or beverage mix, operation is enhanced 
i when the rate readout is expressed directly in bottles/minute, feet/minute, gallons/minute or whatever units are 
1.77 needed in plant applications. The PAXLR can accommodate magnetic pickups, logic sensors and NPN open 
| collector sensors. The meter is programmed through both the front panel buttons and DIP switches. Once the 
3.62 programming is complete, the front panel buttons can be disabled by a DIP switch setting. 


PAX LITE DC Current and Voltmeters 


PAX Lite Current and Volt Meters are premium quality instruments designed for tough industrial applications. 
With multi-range capability, built-in provision for scaling, and DIP switch selectable decimal points, these 
meters offer the ultimate in application flexibility. Two models cover your voltage and current indicator 
needs. The meter can provide direct readout from pressure, speed or flow transducers, or any other variable 
that can be translated to voltage or current. The built-in scaling allows the display to be scaled to the desired 
engineering unit. 

Specifications: « Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * Input Ranges/Resolution: Selectable 
by jumper connections * Accuracy: * DC Voltmeters: 1 mV, 10 mV, 100 mV or 1 V * DC Current Meters: 
199.9 A/199.9 mV, 1.999 mA, 19.99 mA, 199.9 mA or 1.999 A * Over-Range Indication: on all modes is 
indicated by blanking 3 least significant digits 


RLC105-ND (PAXLIDOO) PAX LITE DC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter......................0600008 $109.20 
RLC107-ND (PAXLVDO0) PAX LITE DC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter .....................0008 $109.20 


PAX LITE 600 VAC Voltage Monitor 


The Model PAXLHV is designed for AC voltage monitoring. The half-wave rectified input signal is 
calibrated to indicate the RMS value of a pure sinusoidal wave-form. The front bezel meets NEMA 4X/IP65 
requirements when properly installed. 


Specifications: * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz »* Input Range: 0 ~ 600VAC maximum 
¢ Resolution: 1VAC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C * Reading Rate: 400 msec., nominal 
* Response Time: 1 second nominal for a step change input 


RLC111-ND (PAXLHVO00) AC Voltage Monitor, 3-Digit, LED Meter . $154.96 


PAX LITE 5A AC Current Meter 


PAX LITE 5 Amp AC Current Meter provides the capability of measuring large AC currents. The internal 
current shunt in the PAXLIT can measure up to 5 Amps AC current directly. Using an external current 
transformer, AC currents of up to 1,999 Amps can be measured and displayed. The PAXLIT can be scaled, 
using the scaling potentiometer to display between 200 and 1999 when measuring full scale current. Using 
the DIP switch selectable decimal points, the display can be customized for direct readout for practically any 
application 


Specifications: ¢ Display: 3 1/2-digit, 0.56" (14.2 mm) high, 7-segment LED; Decimal points inserted before 
1st, 2nd, or 3rd least significant digits by DIP switch selection. * Power: 115/230VAC, switch selectable, 
50/60 Hz * Range: 0 ~ 5 Amps AC @ 45 ~ 400 Hz * Accuracy: +(0.5% of reading + 5 digits) * Over-Range 
Indication: indicated by blanking 3 least significant digits * Maximum Shunt Current: 50 Amps for 1 second; 
8 Amps continuous * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC109-ND (PAXLITOO) PAX LITE Large AC Current, 3 1/2-Digi, LED Meter ...................... $154.96 


PAX LITE Counter 


The PAX Lite Counter, Model PAXLC, is a versatile totalizing counter that can be adapted to a wide variety 
of counting, measuring and positioning readout applications. The unit features a programmable scale factor, 
front panel and remote reset, store, inhibit and a count rate of 25 kHz, while offering an economical solution 
to any totalizing need. The PAXLC accepts digital inputs from a variety of sources including switch contacts, 
NPN-OC and TTL outputs, as well as most standard Red Lion sensors. The input can be scaled to display 
any desired unit of measure by simply using the programmable scale factor. 


Specifications: * Overflow indicated by flashing dot to the right of digit. Decimal points are programmed by 
front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 
A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys, the (Down Arrow) key can also function as the front panel 
reset button * Count Input: DIP switch selectable ¢ Filter: Damping capacitor provided for switch contact 
bounce. Limits input frequency to 50 Hz and input pulse widths to 10 msec. minimum * Maximum Count 
Rate: 25 kHz maximum 


RLC102-ND (PAXLC800) PAX LITE Counter, 8-Digit, LED Meter...................0.0cceeeeeeeeeeeese $157.04 


Specifications: * Decimal points are programmed by front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch 
selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys; 
Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red Lion sensors * Input Frequency Range: * Maximum 
Frequency: 25 kHz ¢ Minimum Frequency: 0.01 Hz * Accuracy: +0.01% * Memory: Nonvolatile EZ2PROM 
retains all programmable parameters and display values. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC103-ND (PAXLRO00) PAX LITE Rate, 6-Digit, LED Meter...................6ccceeeeeene ee ee eee $148.72 


PAX LITE Process Time Meter 


The PAX Lite Process Time Meter, Model PAXLPT, displays a value representing the time between a 
beginning and end point of a process, such as a conveyor oven. The PAXLPT’s display will update inversely 
in relation to the input signal frequency. As input frequency increases (representing speed), the PAXLPT 
time display will decrease indicating a reduction in the duration of process time. For example, the bake 
time through an oven will decrease the faster the conveyor runs. The display can be programmed for two 
operating modes. Operating in the 6 digit mode, the PAXLPT can readout in any whole value, such as 
seconds, minutes or hours. This mode also provides capability for decimal points. The 5 digit mode functions 
as a chronometer, which has a maximum display value of 999-59. This formats the display to allow the meter 
to readout in hours and minutes, minutes and seconds, etc. 


Specifications: * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 
0.1 A maximum * Keypad: 3 programming keys ¢ Input: DIP switch selectable; accepts pulses from a 
variety of sources including NPN-OC, PNP-OC, TTL Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red 
Lion sensors. * Maximum input voltage: +40 V peak, 30 Vrms «Input Frequency Range: * Maximum 
frequency: 25 kHz * Minimum frequency: 0.05 Hz * Accuracy: +0.02% Memory: Nonvolatile E2PROM 
retains all programmable parameters. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC104-ND (PAXLPT00) PAX LITE Process Time, 6-Digit, LED Meter . - $227.67 


PAX LITE Current Loop Meter 


With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Current Loop Meter can be set up for a wide 
variety of applications. In most plants the PAXLCL can be used for 90 to 95% of current loop meter needs for 
readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed 
for harsh industrial environments. 


Specifications: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * Power: AC 
Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz, 6VA * Isolation: 2300 Vrms for 1 minute between input and supply (300V 
working voltage) Input Sensitivity: (Numerical Readout Change/mA) 260 units/mA @ 4 ~ 20 mA input, 
105 units/mA @ 10 ~ 50 mA input (maximum allowable input current, 170 mA) * Input Resistance: 4 ~ 20 
mA - 29.2 Q, 10 ~ 50 MA - 11.89 © Span: 32 coarse steps (binary progression with 5 DIP switches) Each 
step providing approximately 8.125 numerical units/mA/step sensitivity for 4 ~ 20 mA input and 3.25 units/ 
mA/step for 10 to 50 mA input. 


RLC112-ND (PAXLCLOO) PAX LITE Current Loop, 3 1/2-Digit, LED Meter.....................0.00e $154.96 


PAX LITE RTD Meter 


The Pax Lite RTD Meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into temperature 
readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital 
circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit 
or Celsius with 0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the 
operator through set-up and operation. 


Specifications: * Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz * Controls: Three front panel push buttons for meter 
set-up; rear terminal input for disabling the front panel * Resolution: 0.1 or 1 degree * Range: Decimal 
Point Dependent 0.1° res: -199.9°C ~ 850.0 °C (-199.9°F ~ 999.9 °F); 1° res: -200°C ~ 850 °C (-328°F ~ 1562 
°F) * Open/Shorted RTD Detection: Display flashes: “OLOL” or “OLUL” * Accuracy: 0.3°C, @ 23°C and 
30 minutes warm-up ¢ Reading Rate: 2.5 readings/second * Response Time: 2 seconds to settle for 
step input (increases with programmable digital filtering) * Low Frequency Noise Rejection: Normal 
Mode Rejection: 40 dB @ 50/60 Hz (may be improved by programmable digital filtering) * Common Mode 
Rejection: 120 dB, DC to 50/60 Hz. * Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C 


RLC115-ND (PAXLRT00) PAX LITE RTD, 4-Digit, LED Meter .................:0ccceeeee nese ee eee $193.44 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2539 


Bp R D P | ast j cs Snap-Fit Bezel Lo-Profile Polycarbonate/ABS with 


(Lenses must be ordered separately.) Non-Removable Lens 


(requires adhesive strips) 


Beze | S ns\Filter 
* Bezel material is polystyrene plastic \ 
« Recommended panel thickness for mounting snap-fit bezel is .813mm ~ 3.18mm 
Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel 
Part No. A B Height Width 
PRD180B-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 
PRD250B-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 
PRD360B-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 
+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 
Digi-Key Price Each PRD Plastics Digi-Key Price Each PRD Plastics 
Description Part No. a 10 100 Part No. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Snap Fit Bezels (Lenses Must Be Ordered Separately) Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD180B-ND 17 1.43 1.14 6101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD250B-ND 2.10 1.75 1.40 6102010 45.72mm Bezel with Clear Lens .................. PRD180LP-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD360B-ND 2.46 2.05 1.64 6103010 45.72mm Bezel and Clear Lens with 
For Use With LCDs 25.40mm x 22.23mm Window PRD180LPW-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301020 
63.50mm Bezel with Clear Lens . PRD250LP-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302010 
Clear Lens for 45.72mm Bezél................-24+ PRD180C-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201010 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
Clear Lens for 63.50mm Bezel. . PRD250C-ND 1.71 1.43 1.14 6202010 60.96mm x 16.00mm Window.................. PRD250LPW-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302020 


PRD360C-ND 1.92 1.60 1.28 6203010 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
For Use With LEDs 65.41mm x 13.79mm Window . 


Clear Lens for 91.44mm Bezel. . 


PRD250LPW1-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302030 


91.44mm Bezel with Clear Lens .. PRD360LP-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303010 
Smoke Lens for 45.72mm Bezél.................. PRD180S-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel... PRD250S-ND 17 1.43 1.14 | 6202020 83.01mm x 18.59mm Window .............000: PRD360LPW-ND 4.35 3.63 2.90 _| 6303020 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel... PRD360S-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Red Lens for 45.72mm Bezel... PRD180R-ND 1.53 1.28 1.02 6201030 93.35mm x 15.80mm Window.................. PRD360LPW1-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303030 
Red Lens for 63.50mm Bezel... PRD250R-ND 1.71 1.43 1.14 6202030 Lo-Profile For LEDs * 
Red Lens for 91.44mm Bezel... PRD360R-ND 1.92 1.60 4.28 | 6203030 45.72mm Bezel with Smoke Lens PRD180LPS-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301040 
Green Lens for 45.72mm Bezel. PRD180G-ND 153 128 1.02 ‘| 6201040 45.72mm Bezel with Red Lens . PROISOLPRND = 3.39 2.83, 2.26 | 6301050 
Grcan laie: for 63:S0iin Basal: PRD250G-ND 171 143 414 | 6202040 45.72mm Bezel with Green Lens . PRD180LPG-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301060 


PRD250LPS-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302040 
PRD250LPR-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302050 
PRD250LPG-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302060 
PRD360LPS-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303040 


-_ 63.50mm Bezel with Smoke Lens 
Green Lens for 91.44mm Bezel...............-..+ PRD360G-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203040 63.50mm Bezel with Red Lens . 


Masked Lenses 63.50mm Bezel with Green Lens . 
91.44mm Bezel with Smoke Lens 


25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm..... PRD180W-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201050 st dainin Bevalwhit Red Lon: MeBETMGtD Age) 463: 300, ‘|‘eaga0s0 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm..... PRD250W-ND 171 1.43 144 | 6202050 01.44 mmm Bazal with Gresa Lang. | pRo3é0LPG-ND 435. 363 ~©«290 | 6303060 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm..... PRD250W1-ND 171 1.43 1.44 | 6202060 Accassories 

83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm..... PRD360W-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203050 Adhesive Strips 2/Pad .........0..00cccceeecteecees PRDAS-ND 31 30 .28 | 6000010 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm...... PRD360W1-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203060 


* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) 


hitting, big-dial-area “industrial” look. 


Jewell Analog Panel Meters The PB Series was designed to meet the expressed need of many customers for meters with a hard- 
linstruments| 


PB Series - Square S Series - Rectangular 


3.56 (94.0) 


onlin, 
S 


AC Volts 


Frequency Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Type Range Input V Accuracy Part No. 1 5 10 Part No. 
Frequency Meters Pointer Type Electronic 
Square 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1086-ND 120.00 117.00 114.00 R3PB-FRQ-50/120-10-U 
55-65Hz 180-1087-ND 120.00 117.00 114.00 R3PB-FRQ-60/120-10-U 
Rectangular 45-65Hz 420VAC +.6Hz 180-1068-ND 120.00 117.00 114.00 R3S-FRQ-55/120-20-U 
+.3Hz 180-1069-ND 120.00 117.00 114.00 R3S-FRQ-50/120-10-U 


Miniature Backlit 1000 Series 


Specifications: Display: 

* Digits: 3 1/2 digits (1999) »* Digit Height: 0.3" (7.6mm) * Decimal Point: 3 positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD » Polarity: Automatic 
(-) displayed »* Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 Input: * Full Scale Range: +2V or 200m VDC * Input Resistance: +100MQ. 
* Overvoltage Protection: 100VDC or peak AC conditions 


Performance: 


¢ Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum * Common Mode Rejection: > 86db 50Hz-60Hz » Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per Second 
* Tempco: 100 PPM/°C 


Environment: 


* Operating Range: -0°C ~ 60°C » Storage Range: -20°C ~ 70°C Extended Temperature (option): * Operating Range: -30°C ~ 80°C * Storage Range: -40°C ~ 85°C Power 
Options: * +5VDC and -5VDC +10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 ~ 12VDC isolated @ 150,ADC) 


Note: For the battery powered DPM, the input must either be fully isolated from the power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 2.3V 
for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal. 


Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Display Mounting Terminals DPM Power Input Part No. i 5 10 Part No. 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 - 20mADC 180-1051-ND. 183.10 178.53 173.95 1060-0019-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2540 1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Jewell 


linstruments| 


MODUTEG 


Industrial Digital Panel Instruments 
2000 Series 


Specifications: Performance: * Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Rejection: >100db 50Hz-60Hz * Tempco: +200PPM/°C typical except thermocouple inputs which are 


.1°/ degree zero tempco for selectable process ranges is only + .2 count/°C_* Normal Mode Rejection: >40db 50Hz-60Hz »* Zero Adjust: Automatic * Warmup: 10 minutes Environ- 
~ 150°F (-30°C ~ 70°C) Power Options: * 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA * 230V +10%, -15% 


ment: * Operating Range: -4°F 


~ 140°F (-20°C ~ 60°C) * Storage Range: -22°F 


50Hz ~ 400Hz at 2VA Backlighting Options: * Positive Green (Green Background, Black Characters) * Negative Red (Black Background, Red Characters) FCC Compliance: * Com- 


plies with the class B limits of FCC rules and regulations, part 15, sub part J for conducted and radiated emissions. * Except isolated DC powered which is > 80db 50Hz-60Hz 


DC MILUAMPERES| 


Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Display DPM Power Inputt Powertt Part No. il 10 Part No. 
TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS 
Neg. Red Backlit 115 or 230VAC 250VAC 115 or 230VAC 180-1036-ND 256.30 249.90 243.49 2353-1026-10-U 
Neg. Red Backlit 200.0VAC 115 or 230VAC 180-1037-ND 256.30 249.90 243.49 2353-1024-10-U 
1/8 DIN 

Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 76.58 _ 73.52 2053-3480-04-U 
Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND 76.58 = 73.52 2053-3470-04-U 
Neg. Red Backlit 415VAC 0 - 5S0AAC/ Avg 415VAC 180-1042-ND 144.70 141.09 137.47 2053-3439-04-U 
Neg. Red Backlit 80 - 260VAC Avg 180-1043-ND 144.70 141.09 137.47 2053-3429-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 144.70 141.09 137.47 2033-3402-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 144.70 141.09 137.47 2033-3401-04-U 
Non Backlit Loop Power 4 -20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight 180-1048-ND 184.60 179.99 175.37 2013-3019-00-U 


+ Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. 


Big - Little Digital Panel Meters 


BL Series Specifications: Display: * Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) * Digit Height: 0.5” (12.7mm) * Polarity: Automatic (-) 
displayed * Decimal Point: Three positions, external selection * Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 * Low battery: 
“Low Bat” indicator for <7.2V (9V power only) Performance: * Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% rdg + 1 
count) with 9V power 2.5 per second * Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Voltage Range: + 1V maximum * Common 
Mode Rejection: > 86db »* Zero Adjust: Automatic * Tempco: 100PPM/°C typical Standard Analog Inputs: « Full Scale Range: Choice 
+200mV, +2V, or +20V (Special ranges and engineering units available) * Configuration: True differential input and references * Ratiometric 
Operation: Available on models BL-100, -130, -300, -330, -400, -430, -500, -530, -600, and -630 * Protection: 250VDC or 150V RMS continuous 
300V intermittent maximum ¢ Bias Current: 1pA typical, 10pA maximum =» All backlighting power is + 5VDC 


tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


62.3 
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DEI! 


DPM Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting Power Input Part No. il 5 10 Part No. 
Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1002-ND 102.70 100.14 97.57 BL-530302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1003-ND 102.70 100.14 97.57 BL-530301-01-U 
Negative Red Backlit Window +5VDC 0-2VDC 180-1004-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500302-01-U 
SUSE OG EON Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1005-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1006-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC 180-1007-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500101-01-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1008-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400302-01-U 
Negative Green Backlit Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1009-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1010-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1011-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400101-01-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1012-ND 95.70 93.31 90.92 BL-330302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1013-ND 95.70 93.31 90.92 BL-330301-01-U 
Positive Green Backlit Window +5VDC 0-2VDC 180-1014-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300302-01-U 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1015-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1016-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC 180-1017-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300101-01-U 
Bezel +5VDC 0- 20VDC 180-1021-ND 77.50 75.57 73.63 BL-130303-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1022-ND 69.00 67.28 65.55 BL-130302-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1023-ND 77.50 75.57 73.63 BL-130301-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 0- 20VDC 180-1024-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100303-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1025-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100302-U 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1026-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100301-U 
Window 9VDC 0 - 2VDC 180-1027-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100102-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC 180-1028-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100101-U 
Fig. 2 — Flat Pack 
Window +5VDC 20VDC 180-1018-ND 64.70 63.09 61.47 BL-176303-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 2VDC 180-1019-ND 64.70 63.09 61.47 BL-176302-U 
Window +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 64.70 63.09 61.47 BL-176301-U 
Bezel Kit = = = 180-1001-ND@ 10.00 9.75 9.50 176-BK-U 
@ RoHS Compliant 
NEw! Digital Panel Meters r 
Murata Power Solutions Formerly BD OATEL 
DPM Dimensions - mm (Inch) | Digi-Key Price Each Murata 
Series Display Power Input Range A B Part No. 1 10 50 Part No. 
3 1/2 Digit, Digital Panel Meters 
+5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1000-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-0-RS-C 
Standard Red LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1001-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-1-RS-C 
+5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1002-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-2-RS-C 
+5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1003-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-0-RL-C 
Low-Power Red LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1004-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-1-RL-C 
+5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1005-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-2-RL-C 
DMs-20PC +5VDC +200V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1006-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-3-RL-C 
High-Intensity Red LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1007-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-1-RH-C 
+5VDC +200MV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1008-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-0-GS-C 
Standard Green LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1009-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-1-GS-C 
+5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1010-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-2-GS-C 
+5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1011-ND® 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-0-BS-C 
Standard Blue LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1012-ND® 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-1-BS-C 
+5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1013-ND® 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-2-BS-C 
+5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1014-ND® 32.15 30.26 29.32 | DMS-20LCD-0-5-C 
+5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1015-ND® 32.15 30.26 29.32 | DMS-20LCD-1-5-C 
DMS-20L¢D Standard LCD +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1017-ND® 32.15 30.26 29.32 | DMS-20LCD-2-5-C 
+9VDC +200mMV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1018-ND® 30.14 28.37 27.49 | DMS-20LCD-0-9-C 
+9VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1019-ND® 30.14 28.37 27.49 | DMS-20LCD-1-9-C 
Backlit LCD +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1016-ND® 34.15 32.15 31.14 | DMS-20LCD-1-5B-C 
Standard Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1020-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-1-RS-C 
+5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1021-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-2-RS-C 
+5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1022-ND@ 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-0-RL-C 
DMS-30PC Low Power Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1023-ND® 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-1-RL-C 
+5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1024-ND® 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-2-RL-C 
+5VDC +200V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1025-ND® 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-3-RL-C 
High-Intensity Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1026-ND® 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-1-RH-C 
@ RoHS Compliant + BCD Output With Blade Terminals — § With Split-Core Flying Lead CT —_& With Flying-Lead CT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NEw! Digital Panel Meters (cont) 
Murata Power Solutions Formerly D OATEL 
DPM Dimensions - mm {nell Digi-Key Price Each Murata 
Series Display Power Input Range A Part No. il 10 50 Part No. 
+5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 a 92) | 811-1027-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-0-GS-C 
Standard Green LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1028-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-1-GS-C 
DMS-30PC +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1029-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-2-GS-C 
+5VDC +200MV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1030-ND® 65.31 61.48 59.56 | DMS-30PC-0-BS-C 
Super Blue LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1031-ND® 65.31 61.48 59.56 | DMS-30PC-1-BS-C 
+5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1032-ND@ 65.31 61.48 59.56 | DMS-30PC-2-BS-C 
+5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1033-ND® 65.31 61.48 59.56 | DMS-30DR-0-R-C 
DMS-30DR Super Bright Red LED, Sunlight Readable +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1034-ND® 65.31 61.48 59.56 | DMS-30DR-1-R-C 
+5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1035-ND® 65.31 61.48 59.56 | DMS-30DR-2-R-C 
+5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1036-ND® 48.23 45.40 43.98 | DMS-30LCD-0-5-C 
+5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1037-ND® 48.23 45.40 43.98 | DMS-30LCD-1-5-C 
DMS-30LCD Standard LCD +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1039-ND® 48.23 45.40 43.98 | DMS-30LCD-2-5-C 
+9VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1040-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-30LCD-0-9-C 
+9VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1041-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-30LCD-1-9-C 
Backlit LCD +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1038-ND® 50.24 47.28 45.81 | DMS-30LCD-1-5B-C 
+5VDC +2V 74.2 (2.92) 33.5 (1.32) | 811-1042-ND 105.91 99.68 96.57 | DM-3100N-1 
DM-31 Standard Red LED +5VDC +2V 88.9 (3.50) 50.8 (2.00) | 811-1043-ND 94.01 88.48 85.72 | DM-31-1 
+5VDC +2V 95.1 (3.75) 53.8 (2.12) | 811-1044-ND 184.45 173.60 168.18 | DM-3100B-1 
DM-LX3 Standard LCD +5VDC +2V 102.0 (4.00) 50.8 (2.00) | 811-1045-ND 111.86 105.28 101.99 | DM-LX3-1 
4 1/2 Digit, Digital Panel Meters 
Standard Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1046-ND® 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-1-RS-C 
+5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1047-ND® 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-2-RS-C 
+5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1048-ND® 82.38 77.54 75.12 | DMS-40PC-1-RL-C 
DMs-40PC Low Power Red LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1049-ND® 82.38 77.54 75.12 | DMS-40PC-2-RL-C 
+5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1050-NDt® 86.41 81.33 78.79 | DMS-40PC-1-RL-BCD-C 
High-Intensity Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1051-ND® 82.38 71.54 75.12 | DMS-40PC-1-RH-C 
Standard Green LED +5VDC +42V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1052-ND® 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-1-GS-C 
+5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1053-ND® 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-2-GS-C 
+5VDC +200mV/+2V 55.1 (2.17 23.4 (0.92) | 811-1054-ND® 78.37 73.76 71.46 | DMS-40LCD-0/1-5-C 
DMS-40LCD Standard LCD +5VDC +2V/+20V 55.1 ae 23.4 (0.92) | 811-1055-ND@ 7837 73.76 ‘71.46 | DMS-40LCD-1/2-5-C 
DM-4101 Standard Red LED +5VDC +2V 74.2 (2.92) 33.5 (1.32) | 811-1056-ND 159.46 150.08 145.39 | DM-4101N-1 
+5VDC +2V 95.1 (3.75) 53.8 (2.12) | 811-1057-ND 157.08 147.84 143.22 | DM-4101L-1 
3 1/2 Digit, Control Monitors — RoHS Compliant 
DMS-20PC Low Power Red LED +5 ~ 40VDC 4.9 ~ 5.1V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1083-ND 78.37 73.76 71.46 | DMS-20PC-0/5-24RL-C 
Bright Blue LED +5VDC 4.9 ~5.1V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1084-ND 82.38 77.54 75.12 | DMS-20PC-0/5-5BS-C 
3 ~ 3 1/2 Digit, Self-Powered Voltage Monitors — RoHS Compliant 
— +4.5 ~ +19.99VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1060-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-0-DCM-C 
_ +8.0 ~ +50VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1062-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-1-DCM-C 
_ +30 ~ +264VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1064-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-2-DCM-C 
_ +2 ~+11VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1065-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-3-DCM-C 
= -36 ~ -75VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1066-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-7-DCM-C 
Standard Red LED _ 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1067-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-1-LM-C 
=— 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1069-ND$ 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-1-LM-F-C 
DMS-20PC _ 240 ~ 310VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1071-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-2-LM-C 
_ 350 ~ 600VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1072-ND 60.28 56.74 54.97 | DMS-20PC-3-LM-C 
- 85 ~ 140VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1073-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-1-FM-C 
- 170 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1074-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-3-FM-C 
— +4.5 ~ +19.99VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1061-ND 59.28 55.80 54.05 | DMS-20PC-0-DCM-B-C 
Standard Blue LED _ +8.0 ~ +50VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1063-ND 59.28 55.80 54.05 | DMS-20PC-1-DCM-B-C 
_ 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1068-ND 65.31 61.48 59.56 | DMS-20PC-1-LM-B-C 
- 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1070-ND$ 65.31 61.48 59.56 | DMS-20PC-1-LM-BF-C 
DMS-20L¢D Standard LCD — +6.5 ~ +18VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1058-ND 30.14 28.37 27.49 | DMS-20LCD-0-DCM-C 
+8.0 ~ +50VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1059-ND 30.14 28.37 27.49 | DMS-20LCD-1-DCM-C 
3 1/2 Digit, Loop-Powered Process Monitors — RoHS Compliant 
DMs-20PC Bright Red LED, Unipolar = +4 ~ +20MA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1075-ND 72.34 68.08 65.96 | DMS-20PC-4/20S-C 
Bright Red LED, Bipolar =— +4 ~ +20MA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1076-ND 72.34 68.08 65.96 | DMS-20PC-4/20B-C 
DMS-20LCD Standard LCD, Unipolar = +3.8 ~ +20.4MA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1077-ND 54.25 51.06 49.47 | DMS-20LCD-4/20S-C 
DMS-30PC Standard Red, Full-Size LED = +3.5 ~ +22mA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1080-ND 84.39 79.43 76.95 | DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C 
High-Intensity Blue, Full-Size LED — +3.5 ~ +22mA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1081-ND 94.44 88.88 86.11 | DMS-30PC-4/20S-24BS-I-C 
DMS-30LCD Standard LCD, Unipolar =— +3.8 ~ +20.4MA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1078-ND 72.34 68.08 65.96 | DMS-30LCDA-4/20S-C 
4 1/2 Digit, Loop-Powered Process Monitors — RoHS Compliant 
DMS-40PC Standard Red, Full-Size LED = +3.7 ~ +20.4MA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1082-ND 116.55 109.70 106.27 | DMS-40PC-4/20S-24RS-I-C 
DMS-40LCD Standard LCD = +3.8 ~ +20.4MA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) | 811-1079-ND 110.52 104.02 100.77 | DMS-40LCD-4/20S-C 
Ammeters — RoHS Compliant 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 50.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1103-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-1-AC1-RL-C 
ACA5-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 100.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1104-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-3-AC1-RL-C 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 199.9A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1105-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-5-AC1-RL-C 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 500A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1106-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-9-AC1-RL-C 
+5 ~ 40VDC 5.00A/50.0A/500A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1088-ND 50.24 47.28 45.81 | DCA5-20PC-1-DC1-RL-C 
DCA5-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 5.00A/50.0A/500A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1089-ND 59.28 55.80 54.05 | DCA5-20PC-1-DC4-RL-C 
+8 ~ 36VDC 1.00A/10.00A/100.0A/1000A | 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1090-ND 59.28 55.80 54.05 | DCA5-20PC-2-DC4-RL-C 
+8 ~ 36VDC 1.999A/19.99A/199.9A/1999A| 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1091-ND 59.28 55.80 54.05 | DCA5-20PC-6-DC4-RL-C 
Ammeters With Built-In Shunts — RoHS Compliant 
+8 ~ 36VDC 199.9mA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1085-ND 64.29 60.52 58.63 | DCA-20PC-4-DC4-RL-C 
DCA-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 1.999A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1086-ND 64.29 60.52 58.63 | DCA-20PC-5-DC4-RL-C 
+5 ~ 40VDC 1.999A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1087-ND 54.25 51.06 49.47 | DCA-20PC-5-DC1-RL-C 
Ammeters With Built-In Current Transformers — RoHS Compliant 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 1.999A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1098-ND 78.37 73.76 71.46 | ACA-20PC-1-AC1-RL-C 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 19.99A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1099-ND 78.37 73.76 71.46 | ACA-20PC-2-AC1-RL-C 
ACA-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 50.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0. a 811-1100-ND 84.39 79.43 76.95 | ACA-20PC-3-AC1-RL-C 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 100.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1101-ND 84.39 79.43 76.95 | ACA-20PC-4-AC1-RL-C 
85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 30.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) | 811-1102-ND 78.37 73.76 71.46 | DMS-30798-C 
85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 1.999A 53.34 (2.10) 44.45 (1.75) | 811-1111-ND 94.44 88.88 86.11 | ACA-20RM-1-AC3-RL-C 
85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 19.99A 53.34 (2.10) 44.45 (1.75) | 811-1112-ND 94.44 88.88 86.11 | ACA-20RM-2-AC3-RL-C 
ACA-20RM Low Power Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 50.04 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) | 811-1113-ND§ 9846 9268 89.78] ACA-20RM-4-AC3-RL-C 
85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 30.0A 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) | 811-1114-ND& 94.44 88.88 86.11 | ACA-20RM-5-AC3-RL-C 
RoHS Compliant + BCD Output With Blade Terminals  § With Split-Core Flying Lead CT = With Flying-Lead CT 
Accessories 
Digi-Key Price Each §=|Murata Digi-Key Price Each =| Murata Digi-Key Price Each =| Murata 
Description Part No. 1 10 |Part No. Description Part No. 1 10 | Part No. Description Part No. 1 10 | Part No. 
50mV Base Mount DC Shunts — RoHS Compliant Switching Regulators — RoHS Compliant Application Boards — RoHS Compliant 
5A Rated Current 811-1092-ND 23.80 22.40 | 3020-01097-0 3.3VDC/0.5A Output [811-1115-ND 11.78 41.09 ]7803SR-C For DMS-30 and 811-1123-ND 16.66 15.68 | DMS-EB-C 
20A Rated Current = |811-1093-ND 23.80 22.40 |3020-01098-0 5.0VDC/0.5A Output |811-1116-ND 11.78 11.09 | 7805SR-C DMS-40 Meters 2 : 
50A Rated Current = |811-1094-ND 23.80 22.40 | 3020-01096-0 12.0VDC/0.4A Output )811-1117-ND 11.78  11.09]/7812SR-C For DMS-20PC/LCD 8114-1124-ND 16.66 15.68 DMS-EB2-C 
sperma: Get a almesames | aeetout priaay ue RulTEaee | GME mc a 
ated Curren’ -1096- . K -( - “1419+ 5D or DMS- 
500A Rated Current |811-1097-ND 29.75 28.00 3020-01103-0 SOVDG?2.0A Output [SMEIIEEND A _14.01__13.19 [78SR-5/2-0 Meters Sey 4284 40.92 /DMS-EB-DC/DE-C 
AC Current Transformers Power Supplies - Chassis Mount — RoHS Compliant AC to RMS Converter REREAD aa aaa0|DMSEROMSE 
SOSA Current Ratio /811-1107-ND@ 29.75  28.00)7020-01036-0 | [OW.SVDC/IAQut [811-1120-ND__64.26 _60.48 |DMS-PS1-CM-C_| | for DMS-30 Meters m 
100:5A Current Ratio |811-1108-ND® 29.75 28.00 |7020-01038-0 : Panel Cutout Punch Panel Mount Bezels W/ Rubber Gasket — RoHS Compliant 
200:5A Current Ratio |811-1109-ND@ 29.75 — 28.00 |7020-01040-0 For DMS-20-CP Series ]811-1121-ND 382.50 360.00 | DMS-20-CP DMS-30/40 Bezel [811-1127-ND 6.04 ‘5.68 ]DMS-BZL2-C 
500:5A Current Ratio |811-1110-ND 29.75 28.00 | 39-3681409 For DMS-30/40 Series |811-1122-ND 382.50 360.00 | DMS-30-CP DMS-20 Bezel 811-1128-ND 6.04 5.68 | DMS-BZL4-C 
@ RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
2542 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON, ON-Delay H3JA Timers Relay Timers Series H5CX - Digital 


Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.001 second to 9999 hours 
* High-visibility alphanumeric LCD display has 11.5mm high characters and 
built-in backlight * Selectable elapsed time (UP) and time remaining (DOWN) 
display ¢ Timing functions: 11 selectable, including ON-delay, repeat cycle, OFF 
delay, interval, and one-shot * Programmable display color to alert any output 
status change 

Specifications: * Supply voltage: 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz * Operating 
Voltage: 85% ~ 110% of rated voltage »* Relay Control Output: Maximum load - 
5A, 250VAC; Minimum load - 10mA, 5VDC * Memory Function: Retains preset 


Features: * DPDT contact Form ° Fits standard 8-pin sockets *LED JAX 
power-ON indictor * ON-delay only G 


Specifications: * Supply Voltage: 100/110/120VAC Control Output, 
DPDT: maximum load - 5A, 125/250VAC (resistive load), minimum load 
- 100mA, 5VDC * Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) 
* Mechanical Service Life: 10 million operations minimum » Electrical 
Service Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings 


Digi-Key Price Each Omron values for 10 years at 25°C »* Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 55°C) * Mechanical Service Life: 10 million operations minimum » Electrical w é ce 
Delay Timer, 120VAC, 1 ~ 10 Second, DPDT | 21646-ND 49.49 45.83 42.77 | H3JA-8C-AC100-120 10S Service Life: 100,000 operations minimum at 5A, 240VAC, resistive load (p.f. = 1) ° 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 30 Second, DPDT | Z2389-ND® 49.49 45.83 42.77 | H3JA-8C-AC10012030S 
Delay Timer, 120VAC,0~1 Minute, DPDT | Z2391-ND® 49.49 45.83 42.77] H3JA-8C-AC10012060S Digi-Key Price Each Omron 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 10 Minute, DPDT | Z2388-ND@ 49.49 45.83 42.77] H3JA-8C-AC10012010M Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 60 Minute, DPDT | Z2390-ND® 49.49 45.83 42.77 | H3JA-8C-AC10012060M Digital Timer, w/Backlight Time, 8-Pin Octal Z1644-ND 136.89 126.75 | H5CX-L8-AC100-240 
8-Pin Relay Socket for H3JA/H5CX-LB Series | Z883-ND@ 10.28 9.25 8.22| P3G-08 Digital Timer, 8-Pin Octal, 12-24 VDC/AC 22370-ND@ 136.89 126.75 | H5CX-L8D-AC24DC1224 
Panel Mount Adapter for H3JA Series Z886-ND 5.53 4.98  4.42| Y92F-31 Digital Timer, w/Backlight, Screw Terminal Z1645-ND 157.95 146.25 | H5CX-A-AC100-240 
DIN-Rail Mount Socket for H3JA Series 22368-ND@ 8.66 8.02 _7.49| PFO85-A Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC | Z2371-ND@ 157.95 146.25 | H5CX-AD-AC24DC12-24 
RoHS Compliant Digital Timer, 11-Pin Octal, 120/240VAC 22369-ND® 157.95 146.25 | H5CX-A11-AC100-240 
P Digital Timer, 11-Pin Octal, 12-24VDC/AC Z2405-ND@ 157.95 146.25 | H5CX-A11D AC24/DC12-24 
Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC | Z2373-ND® 157.95 146.25 | H5CX-ASD-AC24/DC12-24 
. Digital Twin Timer, Screw Term., 12-24VDC/AC| Z2408-ND® 189.54 175.50 | H5CX-BWSD 
Low Cost H3YN Timers 2A GE CE Panel Mount Adapter for HSCR/HSCX-L8 Series| Z885-ND@ 1269 11.43 | Y92F-30 
Socket 8-Pin Octal Chassis Mount Z883-ND® 10.28 9.25 | P3G-08 
Features: « Improved miniature timer relay that operates in 4 selectable DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 8 Octal | Z22407-ND@ 9.61 8.90 | P2CF-08 
modes: ON-Delay, Interval, Repeat Cycle, ON-Start (selectable by dip switches) @ RoHS Compliant 


* Independent Power-ON and Time-Up indicators show relay status instantly 
* Control Outputs: DPDT: 5A at 250VAC, resistive load; 4PDT: 3A at 250VAC, 
resistive load * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C * Mechanical Service 
Life: 10,000,000 operations minimum * Electrical Service Life: DPDT: 500,000 
operations minimum; 4PDT: 200,000 operations minimum For mounting socket, 
use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT) 


Count Totalizer 


Omron’s self-powered totalizing counters feature either no-voltage inputs, 
DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in both 1kHz 


Digi-Key Price Each Omron input for high speed, no chatter input signals or 30/20 Hz inputs for relay 
Description Part No. 1 25 50 Part No. and switch (high chatter) inputs. 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Minute DPDT Z1134-ND 52.65 48.75 45.50 | H3YN-2 AC100-120 Specifications: * Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC/VDC or 6 ~ 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Hours DPDT Z1135-ND 52.65 48.75 45.50 | H3YN-21 AC100-120 240VDC at “High” (logic) level * DC Voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Minute 4PDT Z1136-ND 62.65 48.75 45.50 | H3YN-4 AC100-120 (logic) level * No-Voltage — Maximum short-circuit impedance: 10kQ. 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Hours 4PDT Z1137-ND 62.65 48.75 45.50 | H8YN-41 AC100-120 maximum ¢ Reset Time: 20ms reset signal. * Instruction Sheet Included 
¢ Number of digits: 8 * Display: LCD Digital, 0.2 in. high. Replaceable 
battery. 
H3 R N Com pa ct A na | og Ti m ers Type of Counting | Term. Reset Digi-Key Price Each Omron 
F a Input Speed Type Type Part No. il 25 50 Part No. 
eatures: - 
* Multiple operating modes, DIP switch selectable, ON-delay, Interval, RoHS No-Voltage | 30/1kHz | Screw | Electrical | Z861-ND 60.02 55.58 51.87 | H7EC-B 
Repeat cycle ON-Start/OFF-Start - DC Voltage | 30/1kHz | Screw | Electrical | Z865-ND 73.71 68.25 63.70 | H7EC-NV-B 
* Standard multiple time ranges: Short range (0.15 ~ 10 minutes) Long ® AC/DC Voltage |_20Hz | Screw | Electrical | 2867-ND 60.02 55.58 51.87 | H7EC-FBV 
range (0.1 minute ~ 10 hours) DC Volt External/ 
* Pin configuration compatible with G2R-IS in ait 30/1kHz | Sorew | yy) | 21144-ND* 73.71 68.25 63.70 | H7EC-NV-BH 
Digi-Key Price Each Omron Optional WW Terminal Set (2 Terminal/Pkg.) Z2428-ND 2.55 2.36 2.21 | Y92S-37-ND 
Description Part No. 1 25 50 Part No. *Backlight 24VDC 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Min., 24 VAC | Z2397-ND 46.33 42.90 40.04 | H3RN-1-AC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Min., 24. VDC | Z2398-ND 46.33 42.90 40.04 | H3RN-1-DC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Hrs.,24VAC | Z2399-ND 46.33 42.90 40.04 | H3RN-11-AC24 . . 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Hrs.. 24 VDC_| 22400-ND 46.33 42.90 40.04 | H3RN-11-DC24 Time Totalizer 


Omron’s self-powered time totalizer displays cumulative time by counting 
the output signals received from a sensor. When the proper input has been 
applied, the timing circuit is enabled allowing the timer to start, disabling 
the inputs will stop the timing sequence. Key protect Switch to prevent front 
resetting. Replaceable battery. 

Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in battery) 


H3CR Analog Timers 


Features: ° Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 


¢ Use for delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built-in DPDT bs . aes ‘i 
relay switches when timing cycle is complete. ¢ Timing Functions: ON-delay, euek De uelede 2 45. eaovDG a Ha (icsie) biel Newoltene 
Hepest evele (B, B2), Signal ON/OFF delay, Signal OFF-delay, Interval Maximum short-circuit impedance: 10kQ maximum Short-circuit residual 
Specifications: * Supply Voltage: 100VAC ~ 240VAC, or 24 ~ 48VAC/12 ~ 48DC voltage: 0.5V maximum. * Reset Time: 20ms reset signal ¢ Terminal: 
* Operating Voltage: 85% ~ 110% of rated supply voltage * Control Output: Type - Screw type Instruction sheet included AG c€ 
DPDT relay, Maximum load - 5A, 250VAC, minimum load - 10mA, 5VDC « Repeat 
Accuracy: +0.3% full scale maximum, except in 1.2 range +0.3%, +10ms Type of mine Digi-Key PriceiEach Omron 
Digi-K Price Each 0 Input Range Features Part No. 1 25 50 | PartNo. 
nescrintion Pliny je | ea No-Voltage | 0~999999.9h | w/o Backlight | 2870-ND 73.71 68.25 63.70| H7ET-B 
2 = 2 = DC Voltage only | 0 ~999999.9h | w/o Backlight | Z872-ND 76.87 71.18 66.43] H7ET-BV 
Relay Timer, 120/240VAC, 11-Pin Octal DPDT | Z876-ND 68.45 63.38 | H3CRAAC100240DC100125 No-Voltage | 0 ~ 999h59m59s | w/o Backlight | 2873-ND 73.71 68.25 63.70] H7ET-N1-B 
Relay Timer, 24VDC/AC, 11-Pin Octal DPDT | Z997-ND 68.45 63.38 | H3CRAAC24-48/DC12-48 AC/DC Voltage | 0 ~ 999h59m59s | w/o Backlight | 2874-ND 90.56 83.85  78.26| H7ET-FBV1 
Relay Timer, 120/240 VAC, 8-Pin Octal 22379-ND 68.45 63.38 | H3CR-A8-AC100240/DC100125 AC/DC Voltage | 0~999999.9h | w/o Backlight | Z875-ND 90.56 83.85 78.26| H7ET-FBV 
Relay Timer, 24VDC/VAC, 8-Pin Octal Z2380-ND 68.45 63.38 | H3CR-A8-AC24-48/D012-48 DC Voltage Input | 0 ~ 9999h59.9m | w/o Backlight | Z1149-ND 76.87 71.18 66.43] H7ET-NV1-B 
Relay Timer, 24 VDC/VAC, 8-Pin Octal 22381-ND 71.60 66.30 | H83CR-A8E-AC/DC24-48 DC Voltage Input | 0 ~ 999h59m59s | with Backlight | Z1150-ND 76.87 71.18 66.43) H7ET-NV1-BH 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs. 120 ~ 240VAC 72366-ND 78.98 73.13 | H3CR-F-AC100-240 DC Voltage Input | 0 ~ 9999999.9h | with Backlight | Z2744-ND 76.87 71.18 66.43 | H7ET-NV-BH 
Repeat Timer, 0 ~ 300 hrs., 120VAC, 8-Octal | Z2384-ND 78.98 73.13 | H3CR-F8-300-AC100240 
Repeat Timer, 0 ~ 300 hrs., 120 ~ 240VAC | Z2358-ND 103.28 95.63 | H3CR-FN-AC100-240 ; J 
Repeat Time, 0 ~ 30 hrs., 12VDC Z2815-ND 78.98 73.13 | H3CR-F8-DC12 Omron’s self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs., 120VAC, 8-Octal | Z2385-ND 78.98 73.13 | H3CR-F8N-AC100240 Tachometer various input types available. Selectable multiplier/divider network 
Off-Delay Timer, 0 ~ 12 min., 120 VAC Z2386-ND 75.82 70.20 | H83CR-H8L-AC100-120M allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing 
Off-Delay Timer, 0 ~ 12 sec., 120VAC 22387-ND 75.82 70.20 | H3CR-H8L-AC100-120S Cou nte rs gasket and panel mounting bracket. Screw terminal connections. 4 
Hard Plastic Clr. Cover for 48x48mm Timers | Z2367-ND 8.22 7.62 | Y92A-48B digits. Maximum counting speed 1kHz. G 
Soft Protective Panel Cover, For H3CR Z2802-ND 15.17 14.05 | Y92A-48F1 A cE 
Socket Din Mount 11-Pin Screw Terminal Z884-ND 17.51 15.76 | P2CF-11 24 VDC Type of Digi-Key Priceleach Omron 
Protective Panel Cover, Black, For H3CR 2Z929-ND 4.98 4.62 | Y92P-48GB 7 
Chassis Mount 11-Pin Octal Socket 72250-ND 11.37 10.24] PaGa-11 Backlinks Input Part No: u BS SOS :Rart No 
No-Voltage Z1145-ND 78.98 73.13 68.25 | H7ER-N-B 
_ DC Voltage Z1146-ND 78.98 73.13 68.25 | H7ER-NV-B 
. . Yes DC Voltage Z1147-ND 82.67 76.55 71.45 | H7ER-NV-BH 
Solid State Timers Yes DC Voltage | 72743-ND 82.67 76.55 71.45 | H7ER-NV1-BH 
s po t6 _ DC Voltage 22742-ND 78.98 73.13 68.25 | H7ER-NV1-B 
Series H3CA — Digital Bar Graph 
Features: * A simple programmable timer to setup and read with presetable Horizontal 
thumb wheel switches for time and mode selection. Also features a simple © Cou nter 63 mm 2 RoHS 
time-remaining LCD bar graph and LCD status indicator for easy viewing (ay ia Vertical 38 mm 
* Operations include: ON-delay, Repeat-cycle, Signal Interval/OFF-delay, Accessories 
Signal-OFF delay (I and Il), Interval, Cycle and Signal ON-delay/OFF-delay AL 
Digi-Key Price Each Omron a ; 
Description Part No. 1 25 50 | PartNo. = Digi-Key Price Each Omron 
Timer, .1 Sec. ~ 9.99 Khrs., 11-Pin Octal | 22359-ND 126.36 117.00 109.20 | H3CA-A Jepcalgiioe BartNo! u as EaruNo) 
Timer, .1 Sec. ~ 9.99 Khrs., 8-Pin Octal Z2377-ND = 121.10 112.13 104.65 | H3CA-8-AC100/110/120 Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series 2998-ND 4.05 3.76 Y92F-75 
Timer, ON-Delay Only, 8-Pin Octal Z2378-ND 121.10 112.13 104.65 | H3CA-8H-AC100110120 Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 4.05 3.76 Y92F-76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2543 


OMRON. 
Relay Timers DIN Rail 


Features: 

¢ Slim design for track mounting »* Wide AC/DC power supply range (24 to 
230VAC/DC) »* Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes 
(H3DE-S) to cover a wide range of applications * Finger protection terminal block 
* Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal 
or Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: 
Signal OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: 


LA. 


Preset Counters 


Omron’s multifunction counters feature large reverse-lit LCD which can be 
programmed to change from green to red (or red to green), providing long- 
range status information. H7CX counters allow users to choose between 
batch counter, dual counter, single or dual stage preset counter, tachometer 
or totalizer operation. 


Features: ¢ Highly visible display with backlit negative transmissive 
LCD »*NEMA4/ IP66 compliance * 1-2 Stage Counter * Case Color: 
Black » Reset Indicator: Orange ¢ Key Protection Indicator: Orange 
¢12VDC External Power Supply * Output Type: Contact * Supply Voltage: 
100 ~ 240VAC. 


One-shot (Single or Power) For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND oA g ce 
Digi-Key Price Each =| Omron 
Digi-Key Price Each Omron Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 12 ~ 24VAC | Z2739-ND 163.22 151.13 |H7CX-A4D DC12-24 
= 6 Digit Counter, Relay Out, 11 Octal, 100 ~ 240VAC Z1662-ND 200.07 185.25 ) H7CX-A11-AC100-240 
DIN Mount Timer — 8 Mode SPDT |Z1138-ND 52.65 48.75 45.50 | H3DE-M1 AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, 11 Octal, 12 ~ 24VAC 72738-ND 200.07 185.25 |H7CX-A11D1 DC12-24/AC24 
DIN Mount Timer ~ 8 Mode DPDT | Z1139-ND__63.18 58.50 54.60_| H3DE-M2 AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 12~ 24VAC | Z2365-ND 163.22. 151.13 /H7CX-AD DC12-24 
DIN Mount Timer — 4 Mode SPDT | Z1140-ND 40.01. 37.05 = 34.58 | H3DE-S1 AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z1661-ND 189.54 175.50 | H7CX-A-AC100-240 
DIN Mount Timer — 4 Mode DPDT | Z1141-ND 52.65 48.75 45.50 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2375-ND 189.54 175.50 | H7CX-A114 AC100-240 
4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2376-ND 189.54 175.50 | H7CX-A4-AC100-240 
6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2374-ND 189.54 175.50 | H7CX-AS-AC100-240 
Lt 2 . . 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Terminal, FT _ . 
Digital Multi-Function Timer 12 = 2AVAC, 2 Stage Type eee 259 21450 H7Cx-AwON DCI2-2unc74 
. 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Terminal, y 7 i 
Features: 100 ~ 240VAG, 2 Stage Type 22740-ND 231.66 214.50 ) H7CX-AW AC100-240 
* Wide AC/DC power supply range (24 ~ 230VAC/24 ~ 48VDC) minimizes 
inventory * Smart Dial/Selector-Locking Mechanism prevents the dials a 
and selectors on the timer’s front panel from being operated without qe 
authorization ¢ Eight operating modes (H3DS-M) and four operating modes ida Preset Dig ital 6G remrusst an 
(H3DS-S) to cover a wide range of applications * Offers wide time setting oA ¢ ) = 
range of 0.10 second to 120 hours Cou nte rs CSS 
Digi-Key Price Each Omron Roatures: BS 
Description Part No. 1 25 50 |Part No. ¢ Easy-to-read 8mm high LED display 
DIN Mount Timer — On-Delay Only, ¢ Uses Omron thumbwheel switching for easy, error-free presets 
No Enable Input, SPDT Z2392-ND 37.86 35.06 32.72 |H3DS-AL AC24-230/DC24-48 
DIN Mount Timer — 4 Mode, ee Digi-Key Price Each Omron 
No Enable Input, SPDT Z2395-ND 40.01 37.05 34.58 |H3DS-SL AC24-230/DC24-48 Description Part No. 1 25 | Part No. 
DIN Mount Timer — 8 Mode, 4 Digit, Up Counter, 5kHz, Input, 100 ~ 240VAC 22736-ND 257.99 238.88 | H7CN-XHN AC100-240 
with Voltage Input, SPDT 7Z2393-ND 49.82 46.13 43.05 |H3DS-ML AC24-230/DC24-48 4 Digit, Up Counter, 30Hz, Input, 100 ~ 240VAC 22737-ND 257.99 238.88 | H7CN-XLN AC100-240 
DIN Mount Twin Timer — 4 Digit, Reversible Counter, 30Hz, Input, 100 ~ 240VAC_| Z2735-ND 257.99 238.88 | H7CN-BLN AC100-240 
Indep. “On-Off” Settings, SPDT |Z2394-ND 63.18 58.50 54.60 |H3DS-FL AC24-230/DC24-48 
‘ae Omron’s K8 series of Monitoring Relays are designed for industrial 
Digital Daily Timer wi @ |AARoHS 
‘ r . measurements, controls and fault detection. The K8AB-AS are sin- RoHS 
Features: ¢ Precise control of both regular and special ON/OFF times »* Can gle phase, current monitoring relays to monitor both under-current ®) 
be set for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation or over current conditions. The K8AB-PH is a 3 Phase, phase-loss 
s ificati 220 tion: 1. Dail ti Multiple-d ti monitoring relay for reventing incorrect motor rotation and incorrect 
pee eaene: Pere ; ay PEoreuen (Multiple- ay rite ven wiring. The K8AB-TH are temperature monitoring relays for detect- "FAXys C€ 
possible) 2. Pulse-output operation (pulse width can be set in units of 1 ing upper and lower temperature limits. Selectable for J, K, T, E and 
second from 1 ~ 59 seconds and in units of 1 minute from 1 ~ 60 minutes) Platinum Sensor Inputs. 
3. Partial operation on specified day 4. Forced ON/OFF operation » Repeat — - 
accuracy: 0.01% * Memory protection: 5 years minimum ° Life expectancy: Deccrintion plat ket 1 pve eae 50 Sanron 
50,000 operations minimum (15A, 250VAC, resistive load) * Operatin = s 
Temi wis “10C° ~ 55°C ( ) P ? Current Monitor, Over-Under, 2 ~ 500mA Z2803-ND 115.83 107.25 — 100.10 |K8AB-AS1-100-115VAC 
P Current Monitor, Over-Under, 2 ~ 500mA Z2804-ND 107.41 99.45 92.82 |K8AB-AS1-200-230VAC 
a 5 Current Monitor, 0.1 ~ 8A, Over-Under Z2805-ND 142.16 = 131.63 122.85 |K8AB-AS2-100-115VAC 
im Digi:Key BricelEach Omron Single Phase Monitor, 3PH,200~500VAC  /22806-ND 43.17 39.98 _37.31/K8AB-PH1 
Description Beanie: 25 Bonn 3 Phase Monitor, 3PH, 380 ~ 480VAC 22807-ND___-96.88__—89.70__83.72|K8A-BPW2 
Digital Daily Timer, Panel Mount Z1142-ND 182.89 169.34 H5F-B Temp. Monitor, 0 ~ 399°C/F, 100 ~ 240VAC 22808-ND 100.04 92.63 86.45 |K8AB-TH11S-AC100-240 
‘ait ily Ti Temp. Monitor, 0 ~ 399°C/F, 24V Z2809-ND 100.04 92.63 86.45 |K8AB-TH11S-ACDC24 
Digital Daily Ti Track Mount Z2440-ND 180.29 166.94 H5F-KB - : 
SOI EE EPUB UR eens e Temp. Monitor, 0~1700°C, 100 ~ 240VAG |22810-ND 100.04 + 92.63 ~—«86.45 |K8AB-TH12S-AC100-240 
Temp. Monitor, 0 ~ 1700°C, 24V Z2811-ND 100.04 92.63 86.45 |K8AB-TH12S-ACDC24 


Programmable Weekly Timer -*@ 


Features: 


* Large LCD display with 7 day x 24 hour programming * Perfect for controlling On-Off 


cycles for lighting, industrial and security * Two independent 15A control circuits and 1 


step front program options allows fast and easy program changes ¢ Wire connections are 


made by screw terminals from either the front or the back 
Specifications: 


@ 


6 


* Timer may be wall mounted, recessed into panel or din rail mounted ¢ All mounting hardware and 
instructions are included * Optional protective hard plastic cover prevents accidental resetting and protects 


from dirt and water 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. al 25 Part No. 
Programmable Timer 100 ~ 240VAC w/Manual Override) Z1000-ND 219.02 202.80 | H5L-A 
Clear Protective Cover (Hard Plastic) for HSL-A Z1001-ND® 12.63 11.31 | 00-907062-002 


@ RoHS Compliant 


Programmable Weekly Timer -w€0 [® 


Features: * AM/PM display ¢ Field-adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output *A 
different program possible each day * Wide supply voltage range » Independent Day 
Keys provide easier operation * Temporary holiday setting function makes it easy to 
turn OFF output for holidays and non-operating days * Settings can be made even 
with the Time Switch turned off * Test mode enables easy program checking 


Specifications: « Supply Voltage: AC 100 ~ 240V «Long-term Error: +15 seconds 
per month * Maximum Load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: Terminal 
screws * Minimum Load: 100mA, 5VDC »* Operating Temperature: -10°C ~ 55°C 
© 50,000 operations minimum, 15A, 250VAC, resistive load 


commune 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. ll 25) Part No. 
Weekly Timer, Track/Chassis Mount Type, 120VAC | Z2503-ND 213.21 197.42 | H5S-WFB2 
Weekly Timer, Flush Panel Mount Type, 120VAC Z2504-ND 225.34 208.65 | H5S-WB2 


Digital Temperature 
Controllers 


Features: * Voltage outputs (used to drive SSRs) for both heating and cooling 
control * Can be used for alarms to provide three alarm outputs * Easy setting with 
11-segment displays »* Connect to either a thermocouple or platinum resistance 
thermometer with the protection indicator informs operator when protection is 
enabled ¢ Manual output provided 


aw E ce 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Relay Output, 2 Alarms | Z2409-ND 186.38 172.58 161.07 | ESCN-R2MT-500 AC100-240} 
Voltage Output, 2 Alarms | Z2410-ND 186.38 172.58 161.07 | ESCN-Q2MT-500 AC100-240 


Digital Temperature 
Controllers 


Features: * Advanced digital process with fuzzy 
logic * Field configurable outputs and options » 100 
ms sampling (for analog input) * Advanced PID, or 
fuzzy self-tuning * Water-resistant, NEMA 4X, IP66 
¢ Remote set-point with optional event input board 
* Set-point ramp ¢ Heat only or heat/cool control 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Standard Model, 96x96mm Z2412-ND 498.07 461.18 430.43) ES5AK-AA2-500 
Position-Proportional Model, 96x96mm_ | Z2413-ND 559.65 518.20 483.65] E5AK-PRR2-500 
Standard Model, 48x48mm. Z2414-ND 288.50 267.14 249.33) E5CK-AA1-500 
Optional Current Transformer i i 
for 0-50A Heater Burnout Z2416-ND 27.07 25.07 23.40) E54-CT1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2544 (1091) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Potter & Brumfield timer relays are versatile time/function adjustable 
relays for industrial and time delay type applications. By setting the 
timing mode, selecting the time duration and applying 120VAC to power 


P&B Timers/Time Delay Relays 


the timing circuitry, a dry contact relay will trip On or Off at the end of 
the set time. Delay-On or Delay-Off modes will start upon power up and 
delay turning the relay output On or Off for the user selected time. Using 


WE 


the Cycle or Repeat Mode will put the timer in a continuous On and Off 
cycle where the time On and time Off are equal lengths. Model CRB 
relays enable separate On and Off adjustable times for Cycle timing. 


Digi-Key Price Each P&B Fig. 1 - CNM5 Series] Fig. 2- CNS Series 
Fig. | Description Part No. i P43) 50 Part No. 
1 | Thumbwheel Selectable, Time Delay Relay, 0.1 Second ~ 9.99K Hours, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB555-ND® 106.63 93.31 84.42 | CNM5 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 8 Octal PB556-ND® 85.51 74.83 67.70 | CNS-35-72 
9 Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 11 Octal PB557-ND® 85.51 74.83 67.70 | CNS-35-76 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 8 Octal PB670-ND® 95.30 83.40 75.45 | CNS-35-92 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB558-ND® 113.64 99.44 89.97 | CNS-35-96 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 12VDC, 11 Octal PB559-ND® 134.14 117.37 106.20 | CNT-35-26 
3 Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB560-ND® 134.14 117.37 106.20 | CNT-35-76 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB561-ND® 155.57 136.13 123.16 | CNT-35-96 
Mounting Ratchet-fit Clip Slides onto CNT from Behind to Secure CNT in Panel Mount Applications PB1143-ND® 26.52 23.21 16.58 | SSA-24C667 Fig. 4— CLB and 
4 | Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB562-ND® 125.95 110.21 99.72 | CLB-51-70010 CLF Series 
Resistor Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB563-ND® 124.44 108.89 98.52 | CLF-41-70010 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 1 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB564-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1001B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 5 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB671-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1002B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB565-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1003B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB566-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1004B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB567-ND 115.30 100.89 91.28 | CB-1005B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 10 ~ 100 Minutes, 120VAC, 8 Octal PB569-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1007B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 24VDC, 8 Octal PB570-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1028D-30 
5 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 12VDC, 8 Octal PB571-ND® 115.30 100.89 91.28 | CB-1047D-20 : i 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 10A, 120VAC, 8 Octal PB753-ND® 253.99 222.25 201.08 | CDB-38-70005 Fig. 5 - CB, CHB, Fig. 6 - CRB Series 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB572-ND® 142.97 125.10 113.19 | CHB-38-30001 CHD, CDB Series 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB574-ND® 142.97 125.10 113.19 | CHB-38-70001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB575-ND® 142.97 125.10 113.19 | CHB-38-70002 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB576-ND® 142.97 125.10 113.19 | CHB-38-70003 
Knob Adjustable Interval Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB754-ND® 142.97 125.10 113.19 | CHB-38-70021 
Knob Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB755-ND® 142.97 125.10 113.19 | CHD-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB577-ND 142.97 125.10 113.19 | CHD-38-30002 
Recycle Time Delay Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB580-ND 280.03 245.03 221.70 | CRB-48-70010 
6 | Recycle Time Delay Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB582-ND® 280.03 245.03 221.70 | CRB-48-70060 
Recycle Time Delay Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB583-ND® 280.03 245.03 221.70 | CRB-48-70180 
External Pot Adjustable On-Delay SSR, 0.5 ~ 10 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB783-ND® 43.82 38.35 34.70 | VIM1ECD 
£ External Pot Adjustable On-Delay SSR, 3 ~ 60 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB784-ND@ 43.82 38.35 34.70 | VIM1EDD 
8 Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, 0.1 Seconds ~ 10 Hours, with K10 Relay, 120VAC | PB781-ND® 183.41 160.49 145.20 | SSFR9OA 
Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, 0.1 Seconds ~ 10 Hours, without K10 Relay PB782-ND® 175.90 153.91 139.26 | SSFR9OX 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB762-ND@ 127.13 111.24 100.65 | CUF-41-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 12 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB763-ND® 127.13 111.24 100.65 | CUF-41-70120 
— | Knob Adjustable Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB756-ND® 142.97 125.10 113.19 | CKB-38-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB757-ND® 138.84 121.49 109.92 | CKF-38-70010 
Adjustable Voltage Sensor Relay, 92 ~ 140VAC, 90 ~ 138VDC Dropout, 10A, 8 Octal PB584-ND® 193.70 169.50 153.35 | CSJ-38-70010 
@ RoHS Compliant 
OMRON). Programmable Relays — PLC Controller 
The ideal solution for managing a wide range of simple Digi-Key Price Each Omron 
applications including: automatic lighting, access control, oes 
conveyor positioning, pump control, testing equipment, Description Part No. 1 25 50 Part No. 
watering systems, or ventilation systems. CPU Unit with LCD Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | Z2678-ND 121.10 112.13 104.65 | ZEN-10C1AR-A-V2 
Features: CPU Unit with LCD Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2679-ND 121.10 112.13 104.65 | ZEN-10C1DR-D-V2 
* Increased functionality in a compact body (70mm wide x | ¢py Unit with LED Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | Z2680-ND 97.20 90.00 84.00 | ZEN-10C2AR-A-V2 
eu cpecies Taine Shale rit cuclip boutiee: roley, CPU Unit with LED Display, 10 /O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~24vDC ‘| z2681-ND 97.20 90.00 84.00 | ZEN-10C2DR-D-V2 
timer, counter, and time switch functions + Expansion ig | CPU Unit with LCD Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | 22682-ND 163.22 151.13 141.05 | ZEN-20C1AR-A-V2 
easy with Expansion I/O Units, allowing up to 44 I/O points CPU Unit with LCD Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2683-ND 163.22 151.13 141.05 | ZEN-20C1DR-D-V2 
CPU Unit with LED Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | Z2684-ND 136.08 126.00 117.60 | ZEN-20C2AR-A-V2 
CPU Unit with LED Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2685-ND 136.08 126.00 117.60 | ZEN-20C2DR-D-V2 
ZEN Starter Kit, 10 I/O Points with Cable, Software and Manual Z2686-ND 250.13 231.60 216.16 | ZEN-STARTERO1-V2 
ZEN Starter Kit, 10 I/O Points with Cable, Software and Manual Z2687-ND 250.13 231.60 216.16 | ZEN-STARTERO2-V2 
Expandable I/O Block, 4 Inputs / 4 Outputs for AC CPU Unit Z2688-ND 73.31 67.88 63.36 | ZEN-8E1AR 
Expandable I/O Block, 4 Inputs / 4 Outputs for DC CPU Unit Z2689-ND 73.20 67.79 63.27 | ZEN-8E1DR 
E C ZEN Software Support Package with Manuals Z2690-ND 42.12 39.00 36.40 | ZEN-SOFT01-V4 
Spanien Battery Unit for 10 year Memory Protection Z2691-ND 39.31 36.40 33.98 | ZEN-BATO1 
Connecting Cable, Serial to ZEN Connector, 2 Meters Z2692-ND 84.32 78.08 72.88 | ZEN-CIFO1 
Memory Expander, EEPROM (used to copy programs to multiple units) Z2693-ND 32.91 30.47 28.44 | ZEN-MEO1 


E5CSV Digital 


Temperature Controllers 


Controllers 


Digital Temperature 


Features: * Accurate to +0.5% of full scale * Multiple temperature scale 
ranges allow flexibility to match application ¢ Field-selectable temperature 
ranges in °F and °C « Selectable ON/OFF and PID control with auto-tuning of 
proportional band « 8-function alarm, standard * Tamper-proof setting, faulty 
sensor compensation and controller diagnostics * Easy-to-read 11mm high 
LED display * Nonvolatile memory backup 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. ll 25 50 
Thermocouple (Types J and Kk), 
Voltage Output, 120VAC Bik. | 22546ND 200.07 185.25 172.90 | ESCSV-Q1T-F-AC100240 
Thermocouple (Types J and), | ro¢o4.np 200.07 185.25 172.90 | ESCSV-R1KJ-W-AC100240 
Relay Output, 100 ~ 240VAC 
Thermocouple (Platnum), Z2695-ND 200.07 185.25 172.90 | ESCSV-R1T-F-AC100240 
Relay Output, 100 ~ 240VAC 


Omron’s E5GN Temperature Controllers are 1/32 DIN sized controllers that 
accept any thermocouple or analog input. These are used for both heating 
and cooling and also feature NEMA 4X water-resistant construction. 


Specifications: 


* Supply voltage: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 
55°C ¢ Sensor Input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B * Control Output: Relay Output: SPST-NO, 
250VAC 2A (resistive load) * Indication Accuracy: Thermocouple: (+0.5% of indicated value) » Voltage 


Output: 12VDC (PNP) Maximum Load Current: 


21mA, with short-circuit protection 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 220.08 203.78 | ESGN-Q1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 220.08 203.78 | ESGN-Q1TC AC100-240 
Digital Temperature Controller Relay Output | 21132-ND 220.08 203.78 | ESGN-R1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Relay Output | Z1133-ND 220.08 203.78 | ESGN-R1TC AC100-240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Millenium 3 Relay Controllers 


Crouzet’s latest generation of controllers is the Millenium 3 Logic Controllers. The Millenium 3 is even easier to program for simple timing, counting or control applications 
such as heating and air controls-zones, greenhouse controls, complex car wash cycles and industrial controls. Starter kit’s include everything required to create, communicate 
and run your ladder logic program. Offered in 3 different versions, Standard type, Expandable type and Economy type. 


Dimensions in Inches (mm) 


Dim. A Voltage Digi-Key Price Each Crouzet 

Fig. | Description (mm) Supply Part No. 1 10 25 Part No. 
Economy Mil 3 Controller, No display, 8 In/4 Out, CB12 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1091-ND 149.00 136.04 129.49 88970021 
1 Economy MIl 3 Controller, No display, 8 In/4 Out, CB12 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1092-ND 152.00 138.78 132.09 88970023 
Economy Mil 3 Controller, No display, 12 In/8 Out, CB20 124.6 24VDC 646-1093-ND 223.00 203.60 193.79 88970031 
Economy Mil 3 Controller, No display, 12 In/8 Out, CB20 124.6 100 ~ 240VDC | 646-1094-ND 232.00 211.82 201.61 88970033 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 24 VDC 646-1095-ND 167.00 152.48 145.13 88970041 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 Te 24 VDC 646-1096-ND 174.00 158.87 151.21 88970042 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1097-ND 169.00 154.30 146.87 88970043 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 24VAC 646-1098-ND 167.00 152.48 145.13 88970044 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 12VDC 646-1099-ND 167.00 152.48 145.13 88970045 
2 | Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 12 In/8 Out, CD20 124.6 24VDC 646-1100-ND 240.00 219.12 208.56 88970051 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 12 In/8 Out, CD20 124.6 100 ~ 240VAC | 646-1101-ND 246.00 224.60 213.78 88970053 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 6 In/4 Out, XD10 71.2 24VDC 646-1114-ND 186.00 169.82 161.64 88970141 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 6 In/4 Out, XD10 Te 100 ~ 240VAC | 646-1115-ND 182.00 166.17 158.16 88970143 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 16 In/10 Out, XD26 124.6 24VDC 646-1116-ND 253.00 230.99 219.86 88970161 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 16 In/10 Out, XD26 124.6 100 ~ 240VAC | 646-1117-ND 262.00 239.21 227.68 88970163 

Millenium 3 Starter Kits 
Millenium 3 Starter Kit, 8 In/4 Out = 24VDC 646-1102-ND 268.00 244.69 232.90 88970080 
Millenium 3 Starter Kit, 8 In/4 Out = 100 ~ 240VAC | 646-1103-ND 275.00 251.08 238.98 88970081 
— | Millenium 3 Starter Kit, 12 In/8 Out = 24VDC 646-1104-ND 269.00 245.60 233.77 88970082 
Millenium 3 Starter Kit, 12 In/8 Out = 100 ~ 240VAC | 646-1105-ND 330.00 301.29 286.77 88970083 
Millenium 3 Starter Kit, Expandable Type, 16 In/10 Out = 24VDC 646-1106-ND 277.00 252.91 240.72 88970084 
Millenium 3 Starter Kit, Expandable Type, 16 In/10 Out = 100 ~ 240VAC | 646-1107-ND 286.00 261.12 248.54 88970085 
Millenium 3 Accessories 

M3 Programming Software Kit (CD ROM) — _ 646-1108-ND 16.18 15.99 15.22 88970100 
M83 Specific Functions Library Kit (CD ROM) = = 646-1109-ND 9.34 9.23 8.79 88970103 
— | Ms Bluetooth Interface Module i = 646-1110-ND 219.00 199.95 190.32 88970104 
M3 EEPROM Memory Cartridge = a 646-1111-ND 30.50 27.85 26.51 88970108 
USB Cable to Millenium 3, 3 meter = = 646-1112-ND 75.00 68.48 65.18 88970109 
Modbus Modem Interface Module = = 646-1113-ND 255.00 232.82 221.60 88970117 
Converter Module, 0-20mA/0-10VDC, Din Mount — _— 646-1079-ND 28.10 25.66 24.42 88950108 
Converter Module, PWM/0-10VDC, Din Mount _ — 646-1080-ND 45.10 41.18 39.20 88950112 
Temperature Converter Module, PT1000/PT100 J and K Inputs = = 646-1081-ND 91.00 83.09 79.08 88950150 
Temperature Converter Module, J Type Thermocouple _— _ 646-1083-ND 91.00 83.09 79.08 88950154 
Temperature Converter Module, K Type Thermocouple _ _ 646-1084-ND 91.00 83.09 79.08 88950155 
XA0 4 Analog Extension Module, 2 Analog In/2 Analog/PWM Out = 24VDC 646-1124-ND 189.00 172.56 164.25 88970241 
XNO3 Modbus RS-485 Slave Communication Extension = 24VDC 646-1125-ND 145.00 132.39 126.01 88970250 
3 | XNO5 Ethernet Slave Communication Extension = 24VDC 646-1126-ND 262.00 239.21 22768 88970270 
Relay Expander Module, No display, 4 On/Off/2 Out, XRO6 71.2 24VDC 646-1118-ND 91.00 83.09 79.08 88970211 
Relay Expander Module, No display, 4 On/Off/2 Out, XRO6 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1119-ND 93.00 84.91 80.82 88970213 
Relay Expander Module, No display, 6 On/Off/4 Relay, XR10 71.2 24VDC 646-1120-ND 106.00 96.78 92.12 88970221 
Relay Expander Module, No display, 6 On/Off/4 Relay, XR10 Te 100 ~ 240VAC | 646-1121-ND 107.00 97.70 92.99 88970223 
Relay Expander Module, No display, 8 On/Off/6 Relay, XR14 124.6 24VDC 646-1122-ND 116.00 105.91 100.81 88970231 
Relay Expander Module, No display, 8 On/Off/6 Relay, XR14 124.6 100 ~ 240VDC | 646-1123-ND 118.00 107.74 102.55 88970233 
Relay Expander Module, 6TOR/4Relay, XE10 = 24VDC 646-1127-ND 106.00 96.78 92.12 88970321 
Relay Expander Module, 6TOR/4Relay, XE10 = 100 ~ 240VAC | 646-1128-ND 107.00 97.70 92.99 88970323 
Switch Mode, Power Supply, 7.5W, 24VDC 36 100 ~ 240VAC | 646-1086-ND 95.00 86.74 82.56 88950303 
Switch Mode, Power Supply, 15W, 24VDC 36 100 ~ 240VAC | 646-1087-ND 92.00 84.00 79.95 88950304 
4 Switch Mode, Power Supply, 20W, 5VDC 54 100 ~ 240VAC | 646-1088-ND 103.00 94.04 89.51 88950305 
Switch Mode, Power Supply, 25W, 12VDC 54 100 ~ 240VAC | 646-1089-ND 103.00 94.04 89.51 88950306 
Switch Mode, Power Supply, 30W, 24VDC. 54 100 ~ 240VAC | 646-1090-ND 103.00 94.04 89.51 88950307 
Switch Mode, Power Supply, GOW, 24VDC. 72 100 ~ 240VAC | 646-1085-ND 132.00 120.52 114.71 88950302 


HMI Interactive Displays 


Human to Machine Interface displays are an LCD display that 
is fully customizable for the purpose of machine control and 
display feedback to the operator. Intended to be connected via 
Modbus communication network to interface with the Millenni- 
um 3 controllers offering a fully configurable HMI Interface and 
controller. The Runtime Kit is intended as an additional display 
kit once your program and display has been developed. 

The Runtime Kit includes: 1 three-color or monochrome LCD 
screen and 1 Modbus extension XNO3 with 1 RS485 cable. 
The Programming Kit is intended for development of display 
functions and contains 1 three-color or monochrome LCD 
screen and 1 Modbus extension XNO3, 1 RS485 cable and 1 
programming software package for the display with a compat- 
ible RS232 cable. 


Dim. in Inches (mm) 


Monitor Relays 


Crouzet’s Industrial monitoring relays are preset able liquid level, voltage, current or phase monitoring relays. Liquid level 
monitoring relays are designed for the purpose of filling or emptying liquid storage containers. Use voltage and current 
relays for the purpose of monitoring over voltage/current or under voltage/current conditions. Phase monitoring relays are 
designed for the purpose of monitoring correct phase and phase failure conditions. 


Dimensions in Inches (mm) 


aa 5 Digi-Key Price Each Crouzet 
Description Digi-Key 1 Brice Each 25 Cruze Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 

a — 5 = = 3-Ph. Failure, Sequence Detection Rela 646-1133-ND 79.00 72.13 | 84873020 
Runtime Kit with 3 Color Display 646-1129-ND 668.00 609.89 580.50 | 88970421 3-Ph. Failure, sequence Detection Relay 646-1134-ND 92.00 84.00 | 84873022 
Runtime Kit with Monochrome Display 646-1130-ND 464.00 423.64 403.22 | 88970422 3-Ph. Failure, Sequence, Undervoltage, Detection 646-1135-ND 96.00 _—87.65 | 84873023 
Programming Kit with Monochrome Display | 646-1131-ND 499.00 455.59 433.64] 88970844 1 | 3-Ph. Failure, Sequence, Imbalance Detection 646-1136-ND 96.00 —87.65 | 84873024 
Programming Kit with 3 Color Display 646-1132-ND 703.00 641.84 610.91 | 88970849 3-Ph. Failure, Sequence, Imbalance, Undervoltage, Detection] 646-1137-ND 98.00 89.48 | 84873025 

3-Ph. Failure, Sequence, Over/Under Voltage, Detection 646-1138-ND 125.00 114.13 | 84873026 

3-Ph. Failure, Under/Over Voltage 646-1139-ND 130.00 118.69 | 84873220 

3-Ph. Failure, Under/Over Voltage 646-1140-ND 131.00 119.61 | 84873221 

Control Relays Voltage Relay, 120VAC, Under/Over Voltage 646-1141-ND 90.00 82.17 | 84872023 

Voltage Relay, 120VAC, Under/Over Voltage 646-1142-ND 90.00 82.17 | 84872033 

Voltage Relay, 24 ~ 240VAC, Under/Over Voltage 646-1143-ND 133.00 121.43 | 84872120 

Crouzet’s liquid level control relay’s are designed for control of upper and lower 2 | Voltage Relay, 24 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1144-ND 132.00 120.52 | 84872130 

liquid levels. The resistive probe style is for conductive liquids measuring the Velen et ie e aivag. Oia nae! Vatie oe ND aan Hoel aes 

resistance of two submerged probes. The level switch type uses a contact Voltage Relay, 110VAC, Over/Under Voltage 646-1147-ND 78.00 _71.22| DUR110A 

closure for control of the upper and lower liquid levels. Internal control relay is Current Relay, 110VAC, .2 ~ 500mA 646-1148-ND 95.00 86.74 | 84871023 

rated at 5A, SPDT for turning on pumps or larger relays. Current Relay, 110VAC, 0.1 ~ 10A 646-1149-ND 95.00 86.74 | 84871033 

Current Relay, 24 ~ 240V, 2 ~ 500mA 646-1150-ND 133.00 121.43 | 84871120 

iticati - Wide j : Current Relay. 2A ~ 20A, with built in Current Transformer | 646-1151-ND 126.00 115.04 | 84871122 

Specifications: Wide input voltage: 24'>240VAC/DG 3 |Current Relay, 0.1 ~ 10A, with built in Current Transformer | 646-1152-ND 153.00 _139.69 | 84871130 
a 5 Current Relay, 5 ~ 100A’ 646-1153-ND 78.00 71.22 | DIART110A 

as Digi-Key Price Each Crouzet Current Transformer for LIRT/DIART 646-1154-ND 32.80 29.95 | 74525305 

Description bartiNo} i ug Zou art Noy Current Transformer for LIRT/DIART, 5 ~ 100A, 11 Octal__| 646-1155-ND___84.00__76.70 | LIRT110A 

Liquid Level, Resistive Probe Input, Din Mount 646-1163-ND 140.00 127.82 121.66 | 84870700 Frequency Relay 50 ~ 60Hz 646-1156-ND 138.00 726.00 | 84872501 

Liquid Level, Float Switch Input, Din Mount 646-1164-ND 133.00 121.43 115.58 | 84870710 Speed Control, over/under 646-1157-ND 135.00 123.26 | 84874320 

Liquid Level Pump Control, 120VAC, Din Mount | 646-1162-ND 59.00 53.87 51.28 | 84870203 Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 11 Octal 646-1158-ND 66.00 60.26 | LUR2110A 
Pump Down Control, 8 Octal, 110VAC 646-1165-ND 53.00 48.39 46.06 | PNR110A Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 11 Octal 646-1159-ND 66.00 60.26 | LURS2110A 

Pump Up Control, 8 Octal, 110VAC 646-1166-ND 51.00 46.57 44.32 | PNRU110A Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 8 Octal 646-1160-ND 44.00 40.18 | PJR110A. 

Din Rail Socket, 8 Octal 646-1167-ND 6.80 6.21 5.91 | $08 Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 8 Octal 646-1161-ND 68.00 62.09 | PJRS110A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Totalizing Counters 


Analog Timer Controls 


Couzet’s Chronos series of timers are their newest timers with improved features such as greater accuracy, LED status indicator, 3 wire sensor 


control option and a heavy duty 10A relay. Perfect for all delay-on/off functions as well as Interval timing, repetitive cycle timing and remote trig- 
gered sequence timing. All timers are cUL and CE approved. 


Crouzet's fully integrated totalizing counter or total i ee Digi-Key Price Each Crouzet 

cumulative time counters. Choose between no- Fig. Description Part No. 1 10 25_| Part No. 
voltage inputs (contact closure) or wide in put volt- ; | Digital Timer, 6 Mode, 24 ~ 220, 8 Octal 646-1168-ND 112.00 100.40 95.56 | 88857005 
age inputs (AC/DC) for count inputs or for enabling Digital Timer with Backlight, 6 Mode, 24 ~ 220V | 646-1169-ND 147.00 131.78 125.43 | 88857607 
the time duration for the time counters. Presetable Analog Timer, 6 Mode, 12 ~ 240V, 11 Octal 646-1170-ND 66.00 59.17 56.32 | 88886016 
counters have internal output relay to trigger when Analog Timer, Delay on only, 12 ~ 240V, 8 Octal | 646-1171-ND 66.00 59.17 56.32 | 88886106 
preset count is reached. All counters are cUL and Analog Timer, 4 Mode, 12 ~ 240V, 11 Octal 646-1172-ND 66.00 59.17 56.32 | 88886516 
CE approved. Analog Din Rail Timer, 10 Mode, 24 ~ 240V 646-1173-ND 54.00 48.41 46.08 | 88826105 
Specifications: * Power: Lithium Battery» Count Analog Din Rail Timer, Delay On, 24~240V__|646-1174-ND___37.20__—-33.35__31.74 | 88826115 
Inputs: Contact Closure (slow speed), Voltage Input Analog Din Rail Timer, Single Shot, 24~ 240V |646-1175-ND 45.10 40.43 38.48 | 88826125 
(high speed) + Low Speed: 40Hz * Minimum Pulse: Analog Din Rail Timer, Delay On, 24~240V |646-1176-ND 45.10 40.43.-«—«-38.48 | 88826135 
12ms High Speed: 7kHz, 4 ~ 30VDC » Connec- Analog Din Rail Timer, Interval, 24 ~ 240V 646-1177-ND 37.20 33.35 31.74 | 88826145 
tions: Screw Terminals * Operating Temperature: 9 Analog Din Rail Timer, Repeat Cycle, 24 ~ 240V | 646-1178-ND 45.90 41.15 39.17 | 88826155 
32°F ~ 131°F Analog Din Rail Timer, Multifunction, 12 ~ 240V | 646-1179-ND 65.00 58.27 55.46 | 88826103 
Analog Timer, Multifunction, 24 ~ 240V, 8 Octal | 646-1186-ND 54.00 48.41 46.08 | 88867105 
Digi-Key Price Each Crouzet Analog Timer, Delay On, 24 ~ 240V, 8 Octal 646-1187-ND 46.60 41.78 39.76 | 88867135 
Description Part No. 1 10 25 | Part No. Analog Timer, Repeat Cycle, 24 ~ 240V, 8 Octal | 646-1188-ND 51.00 45.72 43.52 | 88867155 
Counter, Voltage Input, Analog Timer, Delay On, 8 Octal 646-1189-ND 44.50 39.89 37.97 | 88867215 
8 Digit, 40cps max. 646-1194-ND 82.00 76.23 72.56_| 87610050 Analog Timer, Repeat Cycle, 8 Octal 646-1190-ND 54.00 48.41 46.08 | 88867801 
Total Time Indicator, — Analog Timer, Multifunction, 8 Octal 646-1191-ND 55.00 49.31 46.93 | 88867100 
Pea ee ea baGaih 25s) 82.00 76.238 72.56 [87610150 Analog Timer, Multifunction, 11 Octal 646-1192-ND 76.00 68.13 64.85 | 88867305 
ae ' Analog Timer, Repeat Cycle, 11 Octal 646-1193-ND 71.00 63.65 60.58 | 88867455 
TaTeS, ewttsray | mn aw am lemouol | | [oaerrattnarnecetce ”  iaclionio |sus sot st [ois 

thai reel ual Din Rail Timer, Repeat Cycle -1181- .. is : 

of RR an ee | Dual Din Rail Timer, Delay On, 24~ 240V | 646-1182-ND 54.00 48.41. 46.08 | 88865215 
115VAC, LCD, SPDT 646-1198-ND 182.00 169.19 161.04 187620113 Dual Din Rail Timer, Delay Off, 24 ~ 240V 646-1183-ND 76.00 68.13 64.85 | 88865265 
Presetable Counter, 115VAC, Dual Din Rail Timer, Multifunction 646-1184-ND 76.00 6813 64.85 | 88865305 
LCD, DPDT 646-1199-ND 212.00 197.08 187.58 |87620123 Dual Din Rail Timer, Multifunction 646-1185-ND 64.00 57.37 54.61 | 88865103 


K Hour Meters, Counters and Battery Meters 


Curtis 


Hour Meters and Counters 

Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manufacturers to measure equipment 
usage for preventive maintenance, scheduling, warranty validation and renting/leasing. No moving parts 
or motor driven digits to wear out. Non-volatile memory can be powered down and not lose hours counted. 
Counting starts with enable connection and counts display when power is applied to the meter. External reset 
is standard. The counters can be used in vending machines, medical equipment, fuel pumps, office equip- 
ment, flow instruments, consumer products and many other applications. 

Features: Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5mm digit height »* Compact 
size ideal for electronic subassemblies * Wide voltage range * AC/DC operation on most products Input 
Frequency of 500Hz on DC counters; 1Hz on AC/DC counters » Exceptional reliability due to non-volatile 
(EEPROM) memory which can retain data for 25+ years * Resettable option 

700 and 701 Series: + 6-digit Hour Meter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. Operating Type: 
* 2 wire units start timing when supply power is applied * 3 wire units start timing when 3rd lead (enable lead) 
has power applied 


Specifications: ¢ Resolution: 99,999.9 hours » Accuracy: 0.1% hours 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

703 Series: 6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197") high digits, non-backlit. Specifications: 
¢ Resolution: 999,999 Counts * Accuracy: +1 count * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C 

Battery Meters 

906 Series: Model 906 is an inexpensive, one piece, easy to install battery fuel gauge. It is completely solid 
state and provides a reliable, accurate and easy to read display of battery state-of-charge. This battery fuel 
gauge is ideal for golf cars, commercial cleaning equipment, mobility aids, electric bicycles, electric marine 
motors, medical devices and similar equipment. 

Features: ¢ 10-bar LED displays the state-of-charge successively, bar by bar, from full to empty * At 70% 
depth of discharge, a flashing LED signals an “energy reserve” alert * At 80%, alternately flashing LEDs 
provides an “empty” status warning 

Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


* Mechanical Shock: SAE J1378, 55g 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1-2” Round Fig. 2 — Mini with MNT Ears Fig. 4 — Standard Size Fig. 5 — Standard size with connector 
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Fig. 3 — Mini without MNT Ears 
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1.75 (44.45) 
I< 2.090 (53.09) 


Operating Operating Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
Fig Mode Type oc AC Reset Part No. 1 50 100 | Part No. 
Hour Meters and Counters 
1 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1001-ND® 42.75 32.00 25.75 | 701QR00101248D2060A fo 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1002-ND 42.75 32.00 25.75 | 701QR001048150D100230A fF FETE 
9 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1003-ND® 28.50 22.00 17.10 | 701FRO0101248D2060A cans” 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1004-ND@ 28.50 22.00 17.10 | 701FRO01048150D100230A 
3 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1057-ND@ 28.50 22.00 17.10 | 701ZR001N1248D2060AB |— 1.89 (48.0) +| 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1046-ND 28.50 22.00 17.10 | 701ZR001N48150D10023 
Hour Meter 2 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1039-ND 36.00 27.25 21.75 | 700DR00101248D2060A 
Hour Meter 2 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1042-ND 36.00 27.25 21.75 | 700DR001048150D100230A Fig. 7- PCB MNT 
4 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1005-ND 36.00 27.25 21.75 | 701DR00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 10 ~ 230 Elect 267-1006-ND® 36.00 27.25 21.75 | 701DR001048150D100230A 
Counter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1008-ND@ 36.00 27.25 21.75 | 703DR001048150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Non 267-1026-NDt 23.75 18.30 14.25 | 700LN001N48150D100230A 1.020 (25.91) 
5 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 _ Non 267-1027-NDt® 23.75 18.30 14.25 | 701LN001N1248D 
Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Non 267-1028-NDt 23.75 18.30 14.25 | 700LN001N1248D2060A set 
6 |__ Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 foo~230 | Elect | 267-1048-ND 51.00 38.24 31.88 | 701SR601048150D100230A (19.05) | MB8E88.8) 
Hour Meter 3 Wire 5~12 - Elect 267-1009-ND® 27.75 16.65 12.95 | 701PR-102 1 
7 | Hour Meter 3 Wire 12~48 - Elect | 267-1010-ND@ 27.75 16.65 ~—12.95 | 701PR-112 13 (83.02 Max) 
Counter 3 Wire 5~12 _ Elect 267-1011-ND 27.75 16.65 12.95 | 703PR-102 s s z 
Counter 3 Wire 12 ~ 48 _— Elect 267-1012-ND® 27.75 16.65 12.95 | 703PR-112 Fig. 8 — Model 906 
Battery Fuel Gauge — RoHS Compliant 
Battery Discharge Meter, 36VDC for Golf Car Batteries (1.97V Full/ 1.75V Empty) 267-1049-ND 49.75 36.00 30.13 | 906D36HGA 
Battery Discharge Meter, 36VDC for Golf Car Batteries (1.97V Full/ 1.75V Empty) 267-1054-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T36HGAAO 
Battery Discharge Meter, 24VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1050-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T24BNMAO 
8 Battery Discharge Meter, 24VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1051-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T24BNMAN 48 
Battery Discharge Meter, 36VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1052-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T36BNMAN 0a 
Battery Discharge Meter, 36VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1053-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T36BNMAO 
Battery Discharge Meter, 48VDC for Industrial Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) | 267-1055-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T48BNMAO 
Battery Discharge Meter, 12VDC for Industrial Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) | 267-1056-ND 49.75 36.00 30.13 | 906T12BNMAO 
@ RoHS Compliant + Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND Contacts: 20AWG - 24AWG (WM1837-ND), 26AWG - 30AWG (WM1838-ND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1091) 2547 


MARTEL QM Series 2-Wire Panel Meters 
7. 


LECTRONICS 


The QM Single Mounting Hole Series are Nema 4 rated meters for simple commercial and industrial applications. 
To install, the user needs only to drill a single 7/32” (5.5mm) hole in the panel. A rubber seal is included, provid- 
ing splashproof protection for the unit when fitted to the meter during installation. Includes: meter, mounting nut, 
washer and panel seal. All meters have reverse polarity protection. 

QM Voltmeter: 2-wire voltmeter powered from the voltage that it is measuring. The module indicates “LO” at 
voltages below 4V and “HI” at above 25V (40V for QM100V-40). Specifications: * Measured Input Voltage: 4 ~ 
25VDC (QM100V), 4 ~ 40VDC (QM100V-40) * Supply Voltage: 3 ~ 50VDC * Sample Rate: 3 samples/second 
* Operating Range: 0°C ~ 50°C 

QM Thermometer: A dual inside (sensor included) and outside (sensor required) digital thermometer that can dis- 
play temperatures in either Fahrenheit or Celsius. Specifications: * Internal Sensor: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C) 
¢ External Sensor: -4°F ~ 428°F (-20°C ~ 220°C) * Operating Range: -10°C ~ 50°C * Supply Voltage: 4 ~ 28VDC 
QM Hourmeter: Automatically blanks the leading zeros for easy reading and display of hours and 1/10 hours. An 


(Rear View) 


L856 _| 
(21.75) 


856 _| 
(21.75) 


2 Wires - 12.0 (30cm) 


output is provided that pulses high after every hour. Features trip and total time range. Specifications: * Resolution 
Range: 9,999.9 hour or 99,999 hour * Supply Voltage: 5 ~ 27VDC * Operating Range: 0°C ~ 50°C 
QM130M Digitalized Analog Gauge: An LCD analog gauge that looks similar to an analog voltmeter. A moving 


needle illustrates a quick confirmation of meter levels and changing colors allow quick visuals of meter status. This 
meter can be scaled for reading voltages or currents. Specifications: * Supply Voltage: 5 ~ 12VDC * Resolution: 
125mVDC ° Full Scale Reading: 1VDC 

QM140V Scalable Meter: A universal 0 ~ 200mV input meter that with scaling resistors is able to measure 200mV/ 
pA, 2V/mV and 20V/mA ranges. Trim pot calibration included on rear of meter. Specifications: * Supply Voltage: 
7.5V ~ 15VDC * Sample Rate: 3 samples/second * Operating Range: 0°C ~ 50°C 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Voltmeter 4 ~ 25VDC, 100mV resolution 227-1042-ND 44.16 QM100V 
Voltmeter 4 ~ 40VDC, 200mV resolution 227-1054-ND 44.16 QM100V-40 
Thermometer, Inside/Outside -10°C ~ 50°C. 227-1043-ND 44.16 QM110T 
Hourmeter; 9,999.9 hrs trip/totalized time 227-1044-ND 44.16 QM120C 
LCD Analog Gauge, moving LCD needle 227-1045-ND 34.84 QM130M 
Universal Scalable Meter, Volt/Current 227-1046-ND 53.00 QM140V 


V Series Very Low Cost Voltmeter 


The V Series is a range of low cost LCD, 3 1/2 digit panel instruments. The meters have a +200mVDC full scale reading 
with a typical accuracy of 0.25%. These meters use a 9VDC and are designed for high volume OEM applications where 
lowest possible cost is a major concern. They feature an exceptionally large display in a miniature package and includes 
auto-zero and user-selectable decimal points. All module’s are supplied with a black panel mounting bezel kit. 
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Optional Bezel 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5 10 | Part No. 
fe P. 1M Mini LCD Voltmeter, .25” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1059-ND 20.94 19.90 18.85} V1 
ce ome Standard LCD Voltmeter, .50” digit height, 200mV Input, Includes Bezel | 227-1060-ND 22.60 21.47. 20.34| V125 
ample. Large LCD Voltmeter, .60” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1061-ND 24.26 23.05 _21.84| V600 
This low cost range of meters is the solution for a wide range of OEMs and Panel 
Builders. The DPM35 is available with either red or green LEDs and has an optional 
2 < mounting bezel (BEZ35). The DPM65 has a reflective LCD display and comes with a_ ||~ 
65 Series Snap-in Panel snap-in bezel. Inputs: * Ranges: +200.0mV, +2.000V, +20.00V * Single-ended; (INLO 
internally referenced to supply GND) Power Supply: ¢ Voltage: 5VDC (+5%) Mounting: 
* 35 Series: Window mount or bezel mount with optional bezel * 65 Series: Snap-in bezel}. |, 
}--0.33(8.5) mount * Connection: 10 pins, 0.025” (.635mm) square on 0.1” (2.54mm) centers 
aaa ees }e— 2.3 (59) 
0.22 # ———SS= Digi-Key Price Each Martel 
(5.6) 9) Description Part No. i 5 10 | PartNo. 
ae t DPM Red LED, 200mV, 35 Series 227-1034-ND® 49.60 47.12 44.64 | DPM35R 
f DPM Green LED, 200mV, 35 Series 227-1035-ND® 49.60 47.12 44.64 | DPM35G 
0.26(6.6) DPM Reflective LCD, Differential, 65 Series | 227-1036-ND® 49.60 47.12 44.64 | DPM65 
DPM Reflective LCD, Single-rail, 65 Series | 227-1037-ND@ 49.60 47.12 44.64 | DPM65S 
Optional Snap-in Bezel for DPM35 Series 227-1038-ND 4.04 3.84 3.64 | BEZ35 


@ RoHS Compliant 


700 Series Industrial Voltmeter 


The 700 Series Voltmeters are low cost LCD displays for panel instruments and portable equipment. Use the Dual Display meter to display “matched readings” 
(voltage and current or temperature and humidity) with separate selectable annunciators and calibration adjustments. Use the DPM742 (screw terminal 
connections) and 750 (with annunciators and low battery indicator) meters for portable equipment or industrial applications. LED backlight standard on 742 and 
750. Use optional IP67 silver metallic bezel for watertight, industrial applications. All meters include a standard black bezel kit. 


Price Each Martel 
Description il cj 10 Part No. 
IP67 Industrial Bezel Kit, for use with DPM742-BL and DPM750S-BL 227-1058-ND 25.00 23.75 22.50 BEZ700-IP 
Dual Display Voltage-Amperage meter, 0-200mV Input 227-1057-ND@ 129.70 123.22 116.73 DPM702S 
Large LCD (.50”) 4-20mA Loop Meter, screw terminal connections 227-1056-ND 133.46 126.79 120.12 DPM742-BL 
Large LCD (.50") Voltmeter, 20-OmV Input, with Annunciators/Low Battery | 227-1055-ND 77.04 73.19 69.34 DPM750S-BL 


RoHS Compliant 


IP67 Bezel Kit 


SP Series 3.5 Digital Voltmeter 


The 12-pin dual-in-line connection version is compatible with competing meters. This lower cost version is more suited to new 
designs. Includes full-scale reading +200mVDC with a typical accuracy of 0.1% (+1 count). The module is 1.38” (35.05mm) 
width x 0.88” (22.35mm) height. Low cost means it will suit high and low volume applications. IP65 splash proof construction. 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Large Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1052-ND 59.16 SP300 


Series 10 Universal 
Volt/Ammeter 


The DPM1, 2 and 3AS-BL fea- 
tures 200mVDC measurement 
with auto-zero and auto- 
polarity. Decimal points are 
user selectable. The DPM1, 2 
and 3AS-BL feature a negative 
rail generator which enables 
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the meter to measure a 
signal referenced to its own power supply GND. LED 


backlighting ensures excellent readability under low light 
conditions. The design of the housing allows the module 
to be easily snapped into a panel. The low cost module 
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Rear View Rear View 
DPM 1 and 2 DPM 3 
Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. al 5 10 Part No. 
Mini 5.5mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1047-ND® 60.84 57.80 54.76 DPM1AS-BL 
Mini 8.2mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1048-ND 65.84 62.55 59.26 DPM2AS-BL 
Mini 11mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1049-ND® 69.16 65.71 62.25 DPM3AS-BL 


will suit high and low volume applications. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MARTEL 


LECTRONICS 


—1.89(48.01) — 


Panel Cutout: .87” x 1.77” 
22.10mm x 44.96mm 


DPM125 LCD 
Legacy Series 


The DPM125 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV fsr, 12.5mm digit height, 
low battery indication and selectable 
decimal points. The meter will plug directly 
into a 12-pin SIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


2.36 
-(69.94)-1 
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Panel Cutout: 1.06” x 2.24” 
26.92mm x 56.90mm 


DPM500 LCD 
Legacy Series 


The DPM500 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 12.5mm 
digit height, low battery indication, 
selectable decimal points and 10 user- 
selected annunciators. The meter will plug 
into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


Digital Panel Meters 


Fig. 3 + 2.36(59.94) -| 
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7 
Panel Cutout: 1.26” x 2.44” 
32.00mm x 61.98mm 
External Bezel 


DPM600 LCD 
Legacy Series 


The DPM6O00 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 12.5mm digit 
height, adjustable low battery indication, 
selectable decimal points and 12 user- 
selected annunciators. The meter has 36 
pins for PCB mounting or can be panel 
mounted with optional bezel (p/n MB10). 


[- 2.83(71.88) -| 


Panel Cutout: 1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM2000 LCD 
Legacy Series 


The DPM2000 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 15mm digit 
height, adjustable low battery indication, 
selectable decimal points and 12 user- 
selected annunciators. The meter will plug 
into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


| 2.83(71.88)-| 


1.42 
(36.07) 


Panel Cutout: 1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM40 
LED Series 


The DPM40 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 11mm 
LED digit height and selectable decimal 
points. The meter is supplied with a bezel 
and filter to give a high contrast display. 


Digi-Key Price Each Martel 
Fig. Supply Input Part No. a 10 Part No. 
7.5 ~15 200mV 227-1007-ND® 68.94 65.50 62.05 DPM125 
1 7.5 ~15 200mV 227-1008-ND 82.24 78.13 74.02 DPM125L 
7.5 ~15 20V 227-1011-ND 94.16 89.46 84.75 DPM500-20 
2 3.6 ~ 6.5 2Vv 227-1016-ND® 94.16 89.46 84.75 DPMS500S-2 
3.6 ~ 6.5 20V 227-1017-ND@ 97.66 92.78 87.90 DPMS500S-20 
3 5~ 15 20V 227-1023-ND 82.06 77.96 73.86 DPM600-20 
5~15 200mV 227-1027-ND® 79.96 75.97 71.97 DPM2000 
4 5~15 2v 227-1028-ND® 79.96 75.97 71.97 DPM2000-2 
5~15 20V 227-1029-ND® 79.96 75.97 71.97 DPM2000-20 
5 5 200mV 227-1030-ND 97.66 92.78 87.90 DPM40 
@ RoHS Compliant 


(€@ cramer 


cOMPAWN Y 
Precision Timer ton Devices 


The Cramer line of ETls (Elapsed Time Indicators) are used to record the 
amount of “on-time” operation for industrial and commercial grade equipment. 
Resettable and Non-resettable versions are available either in round or square 


bezel, displayed in tenths of an hour. 


Applications: ¢ Indicating, monitoring and recording a process where the time 
used is required * Recording “on-time” usage of machinery for billing purposes 


Hour Meters 


Features: * Large, easy-to-read numbers * Rugged design * Continuous duty 
* Tamper proof * Permanently lubricated »* Square, round or rectangle bezel 

Specifications: * Power Consumption: 2.7 watts 
110VAC/115VAC * Electrical Connections: 6” leads, 22 gauge wire »* Operat- 
ing Temperature: -20°C ~ 55°C * Mounting: Front panel * Agency Approval: 


¢ Working Voltage: 


(Square bezel shown) 


* Preventative maintenance for machinery or equipment UL, CSA z 
Fig.3 NEW! 
Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Cramer 
Fig.| Description A B Part No. i 10 50 |Part No. 
1 Square Bezel, 0 ~ 99.9K hours, 110VAC, Non-resettable 2.96 (75.39) | 2.25 (57.15) | CRA215-ND 35.93 31.40 28.37 |10186 
Square Bezel, 0 ~ 9.9K hours, 115VAC, Resettable 2.96 (75.39) | 2.25 (57.15) | CRA217-ND 75.37 65.86 59.51 |10083 
Round Bezel, 0 ~ 99.9K hours, 115VAC, Non-resettable 2.96 (75.39) = CRA214-ND 35.93 31.40 28.37 |10071 
2 Round Bezel, 0 ~ 9.9K hours, 115VAC, Resettable 2.96 (75.39) _ CRA216-ND 75.37 65.86 59.51 |10075 
Quariz Style Round Bezel, 0 ~ 99K hours, 90 ~ 264VAC 2.799 (71.1) _— CRA219-ND NEW! 21.38 18.68 16.88 |637-04 
Quartz Style Round Bezel, 0 ~ 99K hours, 10 ~ 80VDC 2.799 (71.1) _ CRA220-ND NEW! 21.85 19.09 17.25 |638-01 
3 Quartz Style Rectangle Bezel, 0 ~ 99K hours, 90 ~ 264VAC | 1.750 (44.5) | 1.031 (26.2) | CRA218-ND NEW! 21.38 18.68 16.88 |637-01 
Quartz Style Rectangle Bezel, 0 ~ 99K hours, 10 ~ 80VDC 1.750 (44.5) | 1.031 (26.2) | CRA221-ND NEW! 21.85 19.09 17.25 |638-04 


Dimensions in Inches (mm) 


Honeywell 


Sensing and Control 


The 98000 Series LCD Hour Meters: Provides a large easy-to-read display in a conventional size package. Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Voltage: 9 ~ 64VDC *6 digit display * Digit Height: 6mm 

The 20000 Series Deluxe Hour Meters: Totally sealed and benefits from an uncommon design which integrates the motor 
and frame into one substructure. Specifications: * Operating Temperature: -54°C ~ 68°C * Number Size: 3mm ° UL Listed 
* CSA Certified 

The 82000 Series Diochron Hour Meters: Meter must be moisture resistant when submerged in water at 150°F for 3 
minutes. Specifications: ¢ Operating Voltage: 10 ~ 80VDC 


HOBBS’ Hour Meters 


fe A 


Retainer Mount: 
Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Rectangular Opening 


Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Rectangular Opening 
(2) 0.15 holes spaced 1.750 


Snap-in Mount: 
Panel Cut-out: 1.43 x 0.91 
Rectangular Opening 


No. of Dimensions Inch (mm) | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Terminals A B Part No. 1 50 100 | Part No. Fig. 5 
98000 Series — LCD Hour Meters 
7 —a 
700-1003-ND 20.48 14.64 13.90 | 098203 99 
1 7 2-4 (62.12) | 1.18 (30.07) | 799.1004-ND 19.76 14.12 _13.41 | 098204 99 8 | res345.8 
2 480-2069-ND 19.23 13.74 13.05 | 098311 57 t 
2 3 1.60 (40.6) | 1.08 (27.4) | 480-2070-ND 48.53 37.82 33.26 | 098321 94 
4 480-2068-ND 46.31 35.28 33.60 | 098301 94 A 
2 480-2066-ND 20.72 14.81 14.07 | 098313 12 
3 3 1.25 (31.8) | 2.13 (54.1) | 480-2067-ND 20.66 14.98 14.46 | 098323 81 Retainer Mount 2.27 Four-Pin Mount: Retainer Mount: 
4 480-2065-ND 20.98 15.21 14.69 | 098303 92 Panel Cut-out: 2.00 Panel Cut-out: .300 x .583 Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
2 480-2072-ND 21.89 15.88 15.33 | 098312 03 Diameter Opening Rectangular Opening Rectangular Opening 
4 3 2.27 (57.7) | 2.00 (50.8) | 480-2073-ND 23.96 17.38 16.78 | 098322 93 
4 480-2071-ND 23.96 17.38 16.78 | 098302 93 
480-2064-ND 13.61 9.22 8.83 | 098750 100 
7 A 1.26 (82.0) | .712 (18.08) | 799.1000-ND 15.65 10.68 —_ 10.32 | 098755 100 
20000 Series — Deluxe Hour Meters 
6 2 1.60 (40.6) | 1.08 (27.4) | 480-2080-ND 33.33 24.36 23.93 | 020116 23 
7 2 1.398 (35.5)| 1.02 (25.9) | 480-2078-ND 21.44 15.55 15.01 | 020001 17 
8 2 2.19 (55.6) | 2.70 (68.6) | 480-2079-ND 23.64 17.14 16.55 | 020017 14 
82000 Series — Diochron Hour Meters Two-Screw Mount: Three-Screw Mount: 
6 2 1.55 (39.4) | 1.03 (26.2) | 480-2076-ND 19.23 13.74 13.05 | 082452 82 Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 eneieT Opa ae 
7 2 1.41 (35.8) | 1.25 (31.8) | 480-2074-ND 19.23 13.74 13.05 | 08245083 @ Rectangular Genin 4 (3) 0.125 holes equally spaced 
2.24 (56.9) | 480-2075-ND 19.23 13.74 13.05 | 082451 84 . P 7 on 2.42 bolt circle diameter 
8 2 1.98 (50.3) | 9 0 (71.1) | 480-2077-ND 19.23 13.74 13.05 | 082453 85 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2549 
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gital Panel Meters 


Fig. 1 — 1/8 Din Big Digit Panel Mount 


Fig. 4 — Snap-in LCD 
1” (25.4mm) CUT-OUT! 


| 


0.19] 9.7| 


318.3) 


Bezel Kit Included 


CTON Digital Panel Meters are low cost, professional looking meters for industrial and OEM applications. Voltmeter 
versions feature autozero on power up and can read both positive and negative DC voltages. Selectable decimal points 
allow easy voltage readings. LCD versions are available in either non-backlit (std. LCD) or backlit (Red, Green or Blue) for 
low light viewing. CTON’s 4-20mA loop type meters are intended to interface with sensor inputs that require power from 
the meter to operate. 


Sensors such as temperature, pressure, gas, airflow vibration, etc. can be used for loop meter monitoring. Use LCD meters 
for low power applications and long lifetimes or use LED versions for easier viewing in varying light conditions and different 
angles. 


3.5 Digit LCD Specifications: * Decimal Point: User selectable 3-position ° Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, 
+20VDC » Power: 9VDC isolated @ 180A, SVDC @ 3mA * Conversion Rate: 2.5 per second * Storage Temperature: 
-10°C ~ 50°C * Type: Surface Mount ¢ Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers « Backlit Power Options: 
+5 VDC, +5%, Red 165mA typical (200mA maximum); Green 115mA typical (160mA maximum) « Backlit Connections: 
Standard 2 solder pads * Styles: Surface/window or snap-in bezel mount 


Miniature LCD Specifications: * Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, 1, MQ, KO, 
V, A, HOLD ¢ Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Range: Standard +200mVDC, +2VDC * Power: 9VDC 


Fig. 2— Window/Surface Mount LCD 


Fig. 3 — Snap-in LCD 


Backlit 
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Fig. 9 — DIP Panel Meter LED 


(LE 


+38.1-| 


CDPM190 CDPM590 


A 


isolated (7.2-15V) at 150A, 5VDC @ 5mA Conversion Rate: 2.5 per second » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C 
© Type: Snap-in Bezel Mount ¢ Pins: Standard 26 pins, 46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: * Annunciators: 9VDC powered meters have “BT” when power <7.2VDC » Decimal Point: 
User selectable 4-position * Hold: Standard feature * Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC » Power: 9VDC isolated 
@1mA, 5VDC @ 3.5mA * Conversion Rate: 2 per second * Storage Temperature: -10°C ~ 60°C * Types: Surface/window 
mount ¢ Pins: 13 pins, .64mm square on 2.54mm centers 

3.5 Digit LED Specifications: + Type: 7-segment light emitting diode (LED) Digits: 0.56” (12.7mm) height » Color: 
Green or Red » Polarity: Displays (-) automatically * Decimal Point: User selectable 3-position » Over/Under Range: 
Over range displays “1” and under-range displays “-1" * Hold: Standard feature * Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, 
+20VDC_ * Configuration: Bipolar, fully differential * Power: +5VDC, +5% at 200mA » Conversion Rate: 3 per second 
Zeroing: Automatic * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C Relative Humidity: 
0 to 95% non-condensing »* Type: Bezel Mount » Pins: Standard 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers ¢5-Year 
Unconditional Warranty 


Process Meter Specifications: ¢ Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit * LCD and red or 
green LED « Fully scalable * 3000 Impedance, nominal 


Use Use 
Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable 
Fig.| Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. Fig. | Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. 
1/8 Din Big Digit 3.5 LCD Flat Pack 3.5 Digit LCD 
+5 av — CDPM802A-NDt@ 59.74 56.76 52.28 DK802A Incl. +9 200mV = CDPM171-ND§t+ 39.80 37.81 34.83 DK171 = 
+5 20V _ CDPM803A-ND+ 59.74 56.76 52.28 | DK803A Incl. 49 20V = CDPM173-ND§t+ 39.80 37.81 34.83 DK173 = 
1 | Loop 4-20mA = CDPM807A-NDt@ 69.72 66.24 61.01 DK807A — +9 200mV = CDPM174-ND$t+ 39.80 37.81 34.83 DK174 = 
Loop 4-20mA (-)Red CDPM857B-ND® 69.72 66.24 61.01 DK857B _ 6 +9 Ov _ CDPM175-ND+t 39.80 37.81 34.83 | DK175 = 
Loop 4-20mA__| (-)Green| | CDPM957B-ND 69.72 66.24 61.01 DK957B _ 15 200mV = CDPM177-ND#t 39.80 37.81 34.83 DKI77 = 
Range Selectable — RoHS Compliant 45 2v a CDPM178-ND$t# 39.80 37.81 34.83 | DKI78 i 
1 12/24V |5/10V/200mV|  — CDPM809-ND+ 69.72 66.24 61.01 DK809 _— +5 20V a CDPM179-NDB 39.80 37.81 34.83 DK179 a 
12/24V [5/10v/200mV | (-)Green| _ CDPM959-ND 69.72 66.24 _61.01_| DK959 = Window/Surface Mount 4.5 Digit LCD 
1/6 Din Big Digit 3.5 LED 45 200mv = CDPM702-NDt 49.78 47.30 43.56 | DK702 | J4C13 
+5 2v Red CDPM852A-ND® 59.74 56.76 52.28 DK852A Incl. 45 ONT = CDPM703-ND+# 49.78 47.30 43.56 DK703 J4C13 
45 20V Red | CDPM853A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK853A | Incl. TI Vg 200mv = CDPM704-NDt 4978 4730 ©4356 | pK704 | Jact3 
1] 45 200mv | Green | CDPM951A-ND 5974 56.76 52.28 | DK951A | Incl. +9 ov = CDPM705-NDt 49.78 47.30 43.56 | DK705 | J4C13 
+5 Vv Green | CDPM952A-ND® 59.74 56.76 52.28 | DK952A | Incl. Snap-in 4.5 Digit LCD 
+5 20V Green : CDPM953A-ND 59.74 — 56.76 62.28 DK953A Incl. 5 200mv mi CDPM710-NDT 49.78 4730 4356 DK710 J4c13 
Window/Surface Mount 3.5 Digit LCD 3 | 45 ov = CDPM711-ND+ 4978 47.30 43.56 | DK711 | J4C13 
+9 200mV _- CDPM101-NDt 39.80 37.81 34.83 DK101 J4013 +5 20V = CDPM712-NDt® 49.78 47.30 43.56 DK712 J4C13 
+9 2v _ CDPM102-NDt@ 39.80 37.81 34.83 DK102 J4C13 3.5 Digit LED — RoHS Compliant 
9 20V _ CDPM103-ND+@ 39.80 37.81 34.83 DK103 J4C13 
* a +5 200mV Green CDPM601-ND 39.80 37.81 34.83 DK601 J1010 
+5 200mV =_ CDPM301-NDt# 39.80 37.81 34.83 DK301 J1013 45 ov Green CDPM602-ND 39.80 3781 34.83 DK602 J1c10 
2 #8 cad 7 CH EY 2080 ea DK302 aes +5 20V Green CDPM603-ND 39.80 37.81 34.83 DK603 J1010 
5 20V = CDPM303-ND+@ 39.80 37.81 34.83 DK303 J1013 8 : ‘i ; 
= +5 200mV Red CDPM604-ND 39.80 37.81 34.83 DK604 J1010 
+5 200mV Green CDPM331-ND 49.78 47.30 43.56 DK331 J1013 45 oy Red CDPM605-ND 39.80 37.81 34.83 DK605 1010 
+5 2v Green CDPM332-ND 49.78 47.30 43.56 DK332 J1013 45 Dov Red CDPM606-ND 39.80 37.81 34.83 DK606 J1010 
45 ov (-) Green| CDPM432-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK432 | J1C13 — : : 
DIP Panel Meter 3.5 Digit LED 
+5 av (-) Red CDPM532-ND® 49.78 47.30 43.56 DK532 J1013 
Snap-in 3.5 Digit LCD +5 200mV Red CDPM630-ND 45.78 43.50 40.06 DK630 = 
uss 2 gs +5 av Red CDPM631-ND® 45.78 43.50 40.06 DK631 _ 
+5 200mV _ CDPM500-ND+ 39.80 37.81 34.83 DK500 J1013 45 20V Red CDPM632-ND 45.78 43.50 40.06 DK632 an 
Bi a — erie eee ee! cere, | Dkaue | |pallule +5 | 200mv | Green | CDPM633-ND 55.76 62.98 48.79 | DK633 | — 
3 +5 20V _ CDPM502-ND+ 39.80 37.81 34.83 DK502 J1013 9 45 oy Green CDPM634-ND@ 55.76 52.98 48,79 DK634 _ 
+9 2v _ CDPM504-ND® 39.80 37.81 34.83 DK504 J4C13 
+9 20V — | _copmsos-noe 3980 37.81 34.83 | pK505 | J4ci3 . cin al eee ae cae bas ae = 
Snap-in 3.5 Digit LCD - 25.40mm Cutout — RoHS Compliant = aH Siig aaa Bees ese oa sai | Rhee — 
+5 | 200mV _ CDPM110-NDt 3980 37.81 34.83 | DK110 | J1Ct0 45 20 Blue | CDPM638-ND@ 55.76 52.98 48.79 | DK638 = 
4 +5 2v _ CDPM111-ND+ 39.80 37.81 34.83 DK111 J1010 = a * 
5 20V _ CDPM112-NDt 39.80 37.81 34.83 DK112 JAC10 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED with Hold Function 
Miniature 3.5 Digit LCD 9 +5 aN Red CDPM642-ND 49.78 47.30 43.56 DK642 _ 
6 200mv _ CDPM201-NDT© 39.80 3781 34.83 DK201 Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND® 2.10 : 2.00 1.84 DLA-BEZ _ 
5| * ov — CDPM202-NDt+ 39.80 37.81 34.83 | DK202 = Process Meter — RoHS Compliant 
+9 2v _ CDPM204-NDt@ 39.80 37.81 34.83 DK204 _— 10 Loop 4-20mA = CDPMS590-NDt 64.84 61.60 56.74 DK590 _ 
+9 200mV _ CDPM203-ND+ 39.80 37.81 34.83 DK203 — Loop 4-20mA — CDPM190-ND+ 64.84 61.60 56.74 DK190 = 
Note: Other ranges and colors are available on our web site. § Pad Pin +Non-Backlit ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Optional Accessories for all CTON Displays 
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Epic Series 


Voltage and 
Process Meters 3 41.2 


C-TON's industrial digital meters intended as replacement 
meters for many popular panel and process meters. Wide 
range of input voltages, display options and user selectable 
annunciators make these meters universal for use as 
voltmeters, temperature readings, pressure readings and 


l 
oor! | 


(diagram shown is 


percentage displays. Rangeable version) Digi-Key Price Each C-Ton 
5 year Unconditional Warranty Description Part No. 1 _ 10 50 Part No 
Current and Voltage Calibrator — RoHS Compliant 
SPECIFICATIONS: PROCESS SPECIFICATIONS: Programmable Current and Voltage Calibration Unit CDPM1009-ND 149.00 _ — | CVC 
Power Supplies 
¢ Display Type: .45” (11.4mm) 7 segment LCD « Meter and loop powered PCB in one package 5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND® 20.90 19.86 18.29 | PW2-5 
5 ‘i 4 12VDC Out, 200mA CDPM1001-ND 20.90 19.86 18.29 | PW2-12 

* Annunciators: °F, °C, PSI, %, user selectable Panel Clearance Required: 1.75” (44.45mm) 24VDC Out. 100mA CDPM1002-ND 2090 19.86 18.29 | Pw2-24 

* Decimal Points: User selectable Input Range: Fully scalable Cable Assemblies — RoHS Compliant 

< . 4” » 7 + Ae! 10 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1003-ND 3.16 3.01 2.77 | J1C10 
eae CUE nee ever SUDHNE eSOpaveass OOP 13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1004-ND 316 301 277 | JIC13 

Panel Clearance Required: 1.25” (31.75mm) © Optional Backlight Power: 5VDC or 24VDC 43 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1005-ND 3.16 3.01 277 | J4C013 


Input Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC ¢ Connection: 2 pin screw terminals (4 pin with optional 
Over/Under Range Indication: bs ee backlights) 

* Configuration: Bipolar Differential 
Performance Conversion Rate: 3 per second 
* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C 


@ RoHS Compliant 


Large Digit Voltage Meters 


SPECIFICATIONS: 


RANGEABLE VOLTAGE SPECIFICATIONS: 


3.5 and 4.5 digit with high-contrast LCD display 


Power Supply: 5VDC @ 3.5mA 
Backlight Power: 5VDC 
¢ Mounting: Snap-in bezel 


Input Ranges: 0-5VDC, 0-10VDC or 0-200mvDC 
(selectable) 
+ Power Supply: 12VDC or 24VDC regulated (selectable) 


* Display Digits: 3.5 digits (+1999) 

Set Voltage Ranges: +200mVDC, 
+2VDC, +20VDC 

Adjustable Voltage Ranges: 


~ 50°C 


¢ 4-20mA Loop Ranges: 4 ~ 20mADC 
¢ Operating Temperature: -10°C 


Power Supply: 90 ~ 250VAC @ 12VA 


200mVDC, 5VDC, 10VDC 
* Offset Range: -1999 ~ 1999 
¢ Gain Range: 1 ~ 1000 


¢ Mounting: 180° gimbal mounting 
with 30° stops, or bezel mount 
Connection: Screw terminals 


¢ Optional Backlight Power: 24VDC @ 24mA 
* Connection: 6 screw terminal 


* Connection: 13 pins, 0.025” (.64mm) square on 0.100” 
(2.54mm) centers 


LED | Digi-Key Price | C-Ton 
Power Digit | Backlit | Digi-Key Price Each C-Ton [Use Cable Doserlntion Colon ertNo: Each ari: 
Supply Input Color Voltage Part No. 1 10 50 Part No. | Assembly 7 : : Red | CDPM1006-ND 349.00 | BDR-999R 
2.3” Universal Current and Voltage Meter with Mounting Hardware |Green| CDPM1007-ND 349.00 | BDR-999G 
3.5 Digit LCD Blue | CDPM1008-ND 349.00 | BDR-999B 
200mV _ _ CDPM541-ND® 39.80 37.81 34.83 | DK541 J4C13 
av _— — CDPM542-ND 39.80 37.81 34.83 | DK542 J4C13 [> ™ 
20V — = CDPM543-ND 39.80 37.81 34.83 | DK543 | J4C13 anasonic Counters and Timers 
: 20v |) amber| svc | CDPMS53-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK553 | J4C13 Panasonic Electric Works 
+ a. 
ov (-)Green | S5VDC | CDPMS62-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK562 | u4c13 LC4H Digital Counters 
20V (-)Green | 5VDC CDPM563-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK563 J4C13 Panasonic/Aromat's LC4H Digital Counters are presettable counters that will count up or 
count down until your preset count is reached, then trigger the internal relay to switch in 
ov (-)Red | 5VDC | CDPMS572-ND 49.78 47.30 43.56 | DK572 | J4C13 One of seven output modes. 
Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel display allow this 
20V (-)Red | 5VDC | CDPM573-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK573 | u4c13 counter talbe used invextrems environments. 
3.5 Digit Process 
COUNTER Tran Counter Display RESET 
= = CDPM191-ND® 71.82 68.23 62.85 | DK191 _ Controlled Output Indicator. fz} is) 8 8 Set Value Display [INPUT 1 
- INPUT 2 
(-) Amber} 24VDC | CDPM192-ND 81.80 77.71 71.58 | DK192 — Reset insiontor 2 BBBB- L Lock 
Loops) <S20me lieve 2avoc | CDPMI93-ND® 81.80 77.71 71.58 | DK193 Bae = 
(-) Green -ND® E 771 715 = Reset Switch @ a 66 al Up Keys a 
(-)Red | 24VDC | CDPM194-ND@ 81.80 77.71 71.58 | DKi94 = aes weve see (+)Operatiofi Voltage (-) 
3.5 Rangeable 
-)G 24vDC | CDPM197-ND® 81.80 77.71 71.58 | DK197 - Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
() Greet Voltage Terminal Part No. 1 25 50 _ | Part No. 
12/24V |5/10V/200mV) (-)Red | 24VDC | CDPM198-ND@ 81.80 77.71 71.58 | Dk198 = {00-240VAC | 11 pin octal 255-1218-ND@ 113.42 102.08 96.41 | LC4H-R4-AC240V 
100-240VAC Screw 255-1219-ND® 118.24 106.42 100.51 LC4H-R4-AC240VS 
_ _ CDPM199-ND 71.82 68.23 62.85 | DK199 _ 
12-24VDC 11 pin octal 255-1220-ND 108.08 97.28 91.87 | LC4H-R4-DC24V 
4.5 Digit LCD 12-24VDC Screw 255-1221-ND@ 105.50 94.95 —-89.68_| LC4H-R4-DC24vS 
200mv = — CDPM741-ND@ 49.78 47.30 43.66 | DK741 | J4c13 > Rolls Compliont 
av _ _— CDPM742-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK742 J4C13 we as 
20V _ — CDPM743-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK743 J4C13 LT4H Digital Timers 
Panasonic/Aromat’s LT4H Digital Timer is intended for process control for applications 
av (-) Amber} 5VDC CDPM752-ND 59.74 56.76 52.28 | DK752 | J4C13 requiring duration time control such as delay-on/off, repeat cycle and start/stop time 
45 20V (-) Amber | 5VDC CDPM753-ND 59.74 56.76 52.28 | DK753 J4C13 accumulation. The LT4H has features such as a bright 2 color back-lit display and EE-Prom 
i ' " memory, keeping your program settings without the need of an internal battery. The 
ov (-) Green 5vDC CDPM762-ND 59.74 56.76 5228 | DK762 Jac13 waterproof front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 
Timing from .001 second to 999.9 hours, with 8 modes of operation and built-in timed SPDT 
20V (-) Green 5VDC CDPM763-ND@® 59.74 56.76 52.28 | DK763 J4C13 relay (5A 250VAC). 
av (-) Red 5VDC CDPM772-ND@® 59.74 56.76 52.28 | DK772 J4C13 
20V (-)Red | 5VDC | CDPM773-ND® 59.74 56.76 52.28 | DK773 | J4C13 Time Delay Indicator rari RESET 
Controlled Qutput indicator Set Time Display L- srr [all Yi 
4.5 Digit Process Reset Indicator [- ae 
- — | copmrgo-nne 8978 85.30 7856 | pk790 | — Ri Bop 12 
Reset Switch Up Keys 
Loop | 4-20mA |(-)Green| 24VDC | CDPM793-ND 98.76 93.83 86.42 | DK793 = wack uiidh Sante (#)Operation Voltage (-) 
(-) Red 24VDC CDPM794-ND 98.76 93.83 86.42 | DK794 _ 
4,5 Rangeable Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Terminal Part No. fl 25 50 Part No. 
(-)Green | 24VDC | CDPM797-ND@ 98.76 93.83 86.42 | DK797 = 700-240VAC | 1tpin octal | 255-1214-ND® 111.28 100.16 94.59 | LT4H-AC240V 
12/24V |5/10V/200mV) (-)Red | 24VDC | CDPM798-ND 98.76 93.83 86.42 | DK798 - 100-240VAC Screw 255-1215-ND@ 111.28 100.16 = 94.59 | LTAH-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1216-ND 104.00 93.60 88.40 | LT4H-DC24V 
= = CDPM799-ND 89.78 85.30 78.56 | DK799 = 12-24VDC Screw 255-1217-ND@ 111.28 100.16 94.59 _| LT4H-DC24vS 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 2551 
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Infrared Photosensors and Emitters 


Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 


Orange(A) 


S For-| Max. Peak 
Green(k) SS ward|Forward| Minimum | Beam | Wave- 
aa} Volt.| Current} Power | Angle | Length Package Digi-Key Price Each 
Blue(E) A Fig.| (V) | (mA) Output +/- | (nm) Type Part No. al 10 100 500 
White) 31.7] 100 | 60mWsr] 8 | 940 TO-46 | 1N6264-ND® 1.65 1.32 99 90 
4| 17] 100 | 60mw | 40 | 940 TO-46 | 1N6265-ND® 160 1.28 96 87 
Fig. 3- TO-46 Fig. 4-TO-46 3 | 1.7] 100 |25.0mW/sr) 10 | 940 TO-46 | 1NG266-ND® 1.65 1.32 99 90 
2 Lead Flat Window 4/17) 100 | 54mw | 40 | 940 T0-46 COX15-ND® 1.60 1.28 96 87 
3| 1.7] 100 | 120mw | 10 | 880 10-46 | F5D1-ND® 185 148 111 1.00 
3 | 1.7] 100 | 90mw | 10 | 880 TO-46 | F5D2-ND® 185 148 111 1.00 
3 | 1.7] 100 | 10.5mw | 10 | 880 TO-46 | F5D3-ND@ 185 148 111 1.00 
4| 1.7] 100 | 120mw | 40 | 880 TO-46 | F5E1-ND® 185 148 111 1.00 
4| 1.7] 100 | 105mw | 40 | 880 10-46 | F5E3-ND 185 148 111 1.00 
3 | 1.7} 100 | 1.5mWsr] 10 | 940 10-46 | LEDS6-ND@® 165 1.32 99 90 
4| 1.7] 100 | 35mWsr | 40 | 940 TO-46 | LEDSSBF-ND 1.60 1.28 96 87 
3| 1.7] 100 | 35mWsr] 10 | 940 10-46 | LEDSSB-ND 165 1.32 99 90 
3| 1.7] 100 | 54mWsr] 8 | 940 TO-46 | LEDSSC-ND 165 1.32 99 90 
5| 17] 50 | 14mWsr] 8 | 940 TH QEC113-ND® 37 29 2100 (12 
5| 1.7] 50 | 27mWsr | 8 | 880 TA QEC122-ND® 43 35 240014 
6 | 1.5] 100 | 8omW/sr | 9 | 880 T-13/4 | QED123-ND® 42 35 240014 
6 | 1.7] 100 | 16mW/sr | 20 | 880 T-13/4 | QED222-ND® 42 35 240014 
6 | 1.7] 100 | 25mW/sr | 20 | 880 T-13/4 | QED223-ND® 42 35 240014 
. 6 | 1.5] 100 | 10mw/ 20 | 940 T-13/4 | QED233-ND® —.38 30 2100 (12 
Reflective Photosensors ee 
6 | 1.5] 100 | 27mW/sr | 20 | 940 T-13/4 | QED234-ND@® —.38 30 2100 (12 
Min/Max | Optimum pow : 7| 17] 100 | 18mwsr | 30 | 880 | PlasticTO-46| QED423-ND@ 78 65 52 37 
Output Output Sensing | Termi- | Digi-Key Price Each : 
Fig.) Type c@lt Bistaced|vanicnll teens: 1 10 100 500 7| 1.7} 100 | 20mW/sr | 15 | 880 | Plastic TO-46| QED522-ND@ 42 35 240014 
Leads MGRRETERI 4.05 ais a m 7| 1.7} 100 | 4omW/sr | 15 | 880 | Plastic TO-46| QED523-ND@ 48 38 29° «16 
1 | Transistor | .6/3@40mA | 3.81mm wi eee, 44 490 96 5s 8| 15) 50 3mW/sr | 25 | 940 | SIDELOOK | QEE113-ND@  .46 38 26 15 
abi ‘ : ; : 8] 147] 50 | smwsr | 25 | 880 | SIDELOOK | QEE123-ND® 46 37 28 16 
2 | Transistor | 1/5 @ 20mA 1.27mm | Leads | QRD1114-ND 87 713 58 Al : 
@ RoHS Compliant 
RO SEMICOND OR Remote Control Receivers 


Features: These remote control receiver modules are small sized, light-weight Applications: All household electric appliances such as TV, DVD, air conditioner Specifications: * Output Current: 2.0mA © Storage Temperature: -30°C ~ 100°C 
and low consumption. These modules have been achieved by using resin mold. and audio equipment. * Operating Temperature: -10°C ~ 75°C 
Freq- Operating T&Rt Freq- Operating T&Rt 
uency |Viewing| Supply | Digi-Key Price Each Pricing | Rohm uency |Viewing) Supply | Digi-Key Price Each Pricing | Rohm 
Fig. | (kHz) | Type | Voltage | Part No. 1 25 100 2,500 Part No. Fig.| (kHz) | Type | Voltage | Part No. 1 25 100 2,500 | Part No. 
5300 Series 4 | 37.9 Top 5.0 RPM7138-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7138-H9R 
1 | 357} cde | gq [RPMESS7-HI4E2ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5337-H14E2A 5 | 37.9 RPM7138-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7138-H4R 
37.9 “ |RPM5338-H14E2ACT-ND$¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5338-H14E2A 7140 Series 
9 37.9 Top 3.0 RPM5338-H12E4ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M ) RPM5338-H12E4A 3 | 40.0 RPM7140-H8R-ND 1.21 69 56 — | RPM7140-H8R 
40.0 “— |RPM5340-H12E4ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M )RPM5340-H12E4A] | 4 | 40.0) Top 5.0 | RPM7140-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7140-HOR 
5500 Series 5 | 40.0 RPM7140-H4R-ND 1.21 69 56 — | RPM7140-H4R 
1 | 357] sie | gq |RPMSBS7-HIAE2ACT-NDg 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPMI5S37-H14E2A Fe5 Ore? 
37.9 “ —|RPMS538-H14E2ACT-ND$¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5538-H14E2A ; pi ; 4G Scie ae . a ise 
36.7 RPM5537-H12E4ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M ) RPM5537-H12E4A . oP : RRA Z . : - : 
5 | 36.0 RPM7236-H4R-ND 1:21 69 56 — | RPM7236-H4R 
2 | 37.9 | Top 5.0 RPM5538-H12E4ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M ) RPM5538-H12E4A 
7237 Series 
40.0 RPM5540-H12E4ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M ) RPM5540-H12E4A 
= 3 | 36.7 RPM7237-H8R-ND 1.21 69 56 — | RPM7237-H8R 
7136 Sens, 4 | 367] Top 3.0 | RPM7237-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7237-H9R 
3 | 36.0 REMC OSD 121 6956 — | RPM7136-H8R 5 | 36.7 RPM7237-H4R-ND 121.6956 — | RPM7237-H4R 
4 | 36.0] Top | 5.0  /RPM7136-H9R-ND 121 6956 — | RPM7136-HOR 7596 Sarles 
5 | 36.0 BEM: Guenine 121 6956 == | BPM7136-H4R 3 | 379 RPM7238-H8R-ND 121.6956 — | RPM7238-H8R 
7137 Series 4 | 37.9 | Top 3.0 RPM7238-H9R-ND 1:21 69 56 — | RPM7238-H9R 
3 | 36.7 RPM7137-H8R-ND 1.21 69 56 — | RPM7137-H8R 5 | 37.9 RPM7238-H4R-ND 1.21 69 56 — | RPM7238-H4R 
4 | 36.7 | Top 5.0 RPM7137-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7137-H9R 7240 Series 
5 | 36.7 RPM7137-H4R-ND 1.21 69 56 — | RPM7137-H4R 3 | 40.0 RPM7240-H8R-ND 1.21 69 56 — | RPM7240-H8R 
7138 Series 4 | 40.0} Top 3.0 | RPM7240-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7240-H9R 
5 | 40.0 RPM7240-H4R-ND 1.21 69 56 — | RPM7240-H4R 
3 | 37.9 | Top 5.0 RPM7138-H8R-ND 1.21 69 56 — | RPM7138-H8R 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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, #f B.P.F. Current Dim. 
7 Detecting fo Dissipation L | Digi-Key Price Each Sharp 
VISHAY. Semiconductor Fig.| Window | (kHz) Typ.| cc (mA) Max.| (mm) | Part No. 410 100 | Part No. 
40.0 0.4 8.6 | 425-2513-ND® 1.08 90 .72| GP1UE26RKOVF 
40.0 0.4 8.6 | 425-2514-ND® 1.08 90 .72) GPIUE26XKOVF 
. a 40.0 0.4 15.8 | 425-2521-ND® 1.35. 1.13 90 | GP1UM27XKOVF 
IrDA Transceivers Reel 40.0 04 17.8 | 425-2526-ND@ 1.35 1.13 90] GP1UM28XKOVF 
40.0 1.5 13.8 | 425-1145-ND§ 113.90 75 | GP1UM27RK 
Size Operating | Link 1/0 Cut Tape 40.0 15 13.8 | 425-1146-ND 113.90 = .75 | GP1UM27XK 
LxWxH | Voltage | Distance |Supply| Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Vishay 40.0 0.6 14.0 |425-1904-ND 4.08 .90 .72| GP1UE27XK 
(Uy) ) (ry Oa PatNo: 110 100 | Oty. | Pricing | Part No. 40.0 06 18.0 | 425-1909-ND 1.08 90 .72| GP1UE28xK 
IrDA 1.152 Mbit/s 1 Top 56.8 0.6 8.80 | 425-1900-ND 1.08  .90 .72| GP1UE267XK 
68x28x16/ 24-36 10-203] 15 [71 10641-ND 3.75 3.11 268] 1,000] 1424.43] TFBS4652-TRI 56.8 15 13.8 | 425-1143-ND§ 1.43.90 _.75 | GP1UM277RK 
: : fala : — | [751-1065-1-ND 3.75 3.11_ 2.68 | 2,500 | 1370.88/M| TFBS4652-TR3 56.8 1.5 13.8 | 425-1144-ND 1.43 90.75) GP1UM277XK 
IrDA 115.2 Kbit/s 56.8 0.2 14.0 | 425-1122-ND 115 92.76 | GP1UD277XK 
56.8 0.6 14.0 | 425-1903-ND 1.08 .90 .72| GP1UE277XK 
6.8x28x1.6| 24-36 |o-203|; - |7I-1O621-ND 3.75 3.11 268 /1,000) 1424.43) TFBS4650-TR1 56.8 06 | 178 | 425-2525-NDe 135 113 90] GP1UM287RKVF 
751-1063-1-ND__3.75 _3.11_ 2.68 | 2,500 | 1370.88/M| TFBS4650-TR3 56.8 15 17.8 | 425-1154-ND§ 1413 90 .75|GP1UM287RK 
751-1066-1-ND 4.07 3.11 2.67 1,000) 1308.15) TFBS4711-TR1 56.8 15 17.8 |425-1155-ND 143. 90.75 | GP1UM287XK 
6.0x3.1x19]24~5.5 |0~20.5] - |751-1067-1-ND 3.98 3.17 2.66 | 2,500) 1305.60/M| TFBS4711-TR3 56.8 02 18.0 |425-1128-ND 115 92 _76| GP1UD287xK 
751-1068-1-ND 4.07 3.11 2.67 |1,000| 1308.15 TFBS4711-TT1 56.8 0.6 18.0 |425-1907-ND 4.08 90 .72| GP1UE287XK 
751-1072-1-ND 5.69 4.53 3.80 | 750 | 1533.00] TFOU4300-TR1 36.0 06 0.95 | 425-2656-1-ND@t 2.35 1.85 1.21 | GP1US300XP 
83x3.0x25/24~55 |0~207)| 215 751-1073-1-ND 5.69 4.53 3.80 | 2,500 | 1868.80/M| TFDU4300-TR3 36.0 0.6 0.95 | 425-2656-2-ND@+ 2613.00/3,000 | GP1US300XP 
751-1074-1-ND 5.69 4.53 3.80] 750 1533.00) TFDU4300-TT1 9 To 38.0 0.6 0.95 | 425-2527-1-ND@t 1.68 1.34 1.11 | GP1US301XP 
751-1075-1-ND__3.78 3.01 2.52 | 2,500 | 1240.32/M| TFDU4300-TT3 p 38.0 0.6 0.95 | 425-2527-2-ND@t 2562.75/3,000 | GP1US301XP 
9.7x47x40124~-55 |0->10| - 751-1070-1-ND 6.60 5.48 4.72|1,000) 2509.71) TFDU4101-TR3 40.0 0.6 0.95 | 425-2703-1-ND@+ NEW! 1.68 1.34 1.11 | GP1US30XP 
. : i ancl Os 751-1071-1-ND 6.60 5.48 4.72|1,000| 2509.71] TFDU4101-TT3 40.0 0.6 0.95 | 425-2703-2-ND@+ NEW! 2613.00/3,000 | GP1US30XP 
SIR Encoder/Decoder 751-1200-1-ND_ 8.03 6.66 5.74 | 1,500 | 3052.36/M| TOIM4232-TR3 36.7 0.2 16.6 | 425-1127-ND 1415.92.76 | GP1UD282YK 
IrDA 4 Mbit/s 36.7 06 17.8 | 425-2524-ND@ 1.35 1.13 90] GP1UM282QKVF 
36.7 0.4 22.6 | 425-2609-ND® 1.08 90 .72| GP1UE292QKVF 
8.5x3.1x25/ 24-36 |0~20.7| — |/110821-ND 5.53 4.59 3.96 | 2,500) 2023.68/M) TFDUG300-TRS 38.0 04 | 16.1 | 425-2608-ND@ 1.08 90 .72| GPIUE2810KVE 
751-1083-1-ND__5.53 4.59 3.96 | 2,500 | 2023.68/M| TFDU6300-TT3 38.0 05 16.1 |425-2612-NDe 135 143 .90| GPIUM2810KVF 
8.5x31x25|24~36 |0~20.7| 1.8 [ft 1084-1-ND 5.53 4.59 3.96 | 2,500) 2023.68/M) TFDUG3O1-TRS 3| Side | 38.0 15 | 161 |425-1147-ND§ 1.35 1.13 .90| GPIUM2810K 
751-1085-1-ND_ 5.53 4.59 3.96 | 2,500 | 2023.68/M| TFDU6301-TT3 38.0 15 46.1 | 425-1148-ND 4.13.90 .75| GP1UM281YK 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 38.0 04 17.8 | 425-2523-ND® 1.35 113  .90) GP1UM281YKVF 
56.8 1.5 16.1 | 425-1153-ND§ 1.13.90  .75 | GP1UM2870K 
' % 56.8 15 16.1 | 425-1156-ND 1.13.90 .75 | GP1UM287YK 
NEW! IrDA Receiver Modules Digi Reel” 56.8 0.6 16.8 | 425-1908-ND 1.08.90 _.72 | GP1UE287VK 
38.0 0.4 28.0 | 425-2528-ND@ 96 80  .64 | GP1UX3110S 
Features: » 3V and 5V versions with frequencies from 30kHz to 56kHz » IR Receiver modules optimized for 4 Sid 38.0 1.5 28.0 | 425-1911-ND@ 96 .80 .64] GP1UX5010S 
noise suppression » Wireless transceiver module is compatible with IrDA standard ge 38.0 0.6 28.0 | 425-2501-ND@§ 96 .80 64] GP1UX5110S 
40.0 15 16.1 | 425-2655-ND® 1.58 1.24  .90 | GP1UM28YKOVF 
@ RoHS Compliant + CutTape +Tapeand Reel ATube § With mesh 
IrDA Transceiver Module Digi®Reel” 
Sharp's opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
Supply Carrier Cut Tape Applications: + Cellular phones * PDA * Personal computers 
: Voltage | Frequency | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Vishay 
Fig. (Vv) (kHz) Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. Data Transfer Cut Tape Tape & Reelt 
751-1392-1-ND 3.15 218 2.07 |1,000} 1031.25) TSOP85338 Vec Rate Digi-Key Price Each Pricing Sharp 
1 2.7 ~5.5 38 751-1391-1-ND 3.36 2.32 2.20 | 2,500 | 1040.00/M| TSOP85238 (V) SIR (kbps) _| Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
751-1445-1-ND 3.36 2.56 2.20 | 2,500 | 1040.00/M| TSOP85238TR IrDA 115 Kbit/s, 20cm 
2 2.7 ~5.5 38 751-1446-1-ND 240 1.83 1.58 | 1,120} 785.41/M| TSOP36238TR 1.7~25 2.4~115.2 | 425-1173-1-ND 2.56 2.24 1.80 1620.48/M | GP2W0112YP 
751-1384-5-NDA 1.31 1.05 = 88 | — —| TSOP32338 20-36 | 24~115.2 |425-1915-1-ND 2.00 1.75 1.40 — | GP2wo116YPS 
3) 25-55 | 38 Rees lei 105 88 | — = | eOnetaas 425-2613-1-ND@ 3.06 2.04 1.43) 1291.32/M | GP2W3270XPOF 
751-1386-5-NDA 1.80 1.44 1.20 = —| TSOP34838 2.4~3.6 9.6 ~ 115.2 425-2614-1-ND@ 238 «4190 «(143 4202. 70/M | GP2W3270VPOF 
25-55 38 751-1388-5-NDA 98 78 65 =_ —| TSOP38338 : ‘ 2 = 
4 . 7 751-1390-5-NDA 98 18 65 _ —| TSOP39338 @ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
2.7 ~5.5 38 751-1389-5-NDA 73 59 et) - —| TSOP39238CZ1 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Tube ° . 
| | O g IrDA Transceiver 
SHARP. Remote Control Receivers Module 
MICROELECTRONICS — : Zilog’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
OF THE AMERICAS Supply Voltage 2.4 to 5.5V Digi@Reel° Applications: « Portable printers * Handheld computers * Personal data assistants (PDAs) 
Data Transfer Cut Tape 
Vec | Rate | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Zilog 
(V) (kbps) | Part No. 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 
269-4499-1-ND@® 4.44 3.33 296 | — — | ZHX1203MB115TH2090TR 
2.4~3.6) 115.2 | 269-3862-1-ND@® 4.44 3.33 2.96 | 2,500 | 2456.80/M | ZHX1223TB115THTR 
269-3821-1-ND@ 4.86 3.65 3.24 | 2,500 | 2689.20/M | ZHX1423TA115THTR 
269-4500-1-ND@ 4.05 3.04 2.70 | 2,000 | 1930.00/M | ZHX1810MV115TH2090TR 
2.4~5.5) 115.2 | 269-3126-1-ND@ 4.05 3.04 2.70 | 2,000 | 1930.00/M ) ZHX1820TV115THTR 
269-3244-1-ND@ 4.20 3.15 2.80 | 2,000 | 2000.00/M | ZHX1820TV115XHTR 
B.P.F. / Current | Dim. 269-3636-1-ND 465 349 340) — — | ZHX2022MVO40THTR 
Detecting) fo Dissipation | L | Digi-Key Price Each —_| Sharp 2.7~5.5) 4,000 an07-4 « i , : _ = 
Fig.| Window | (kHz) Typ.| cc (mA) Max.| (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. eGoisbe/EiEND 4.65 3.49 3.10 ZHX2022TVO40THTR 
36.0 04 8.6 | 425-2511-ND® 1.08 90 .72| GPIUE260RKVF @ RoHS Compliant t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
36.0 0.4 13.8 | 425-2654-ND® 1.26 99 .72| GP1UE270RKVF 
36.7 0.6 13.8 | 425-2520-ND® 1.35 1.13 90 | GP1UM272RKVF 
36.7 16 13.8 | 425-1141-ND§ 113.90  .75| GP1UM272RK . 
36.7 15 | 138 | 425-1142-ND 113 9075 | @piuM272xK IrDA Transceiver |fsts 
36.7 0.2 14.0 | 425-1121-ND 1145 92 .76| GP1UD272XK =— 
36.7 15 178 | 425-1150-ND§ 143 (90 75| GPiuM2e2RK Modules  bigi@Reel® ® a 
36.7 0.2 18.0 | 425-1126-ND 1145 92 .76| GP1UD282XK 
38.0 0.4 8.6 | 425-2512-ND® 1.08 90 .72) GPIUE261RKVF Supply Data Rate | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Lite-On 
1 | Top 38.0 0.2 8.80 | 425-1931-5-ND@A 1.15.92 _.76| GP1UD261XKOF eltagoma li Marinitniad |i partiNot 1 10 100 aly. | Pricing | Part No. 
_ 15 | 8:80 eae aND TGS 220 7229 GRIMES KOE 27~55V | 115.2kb/s | 516-1271-1-ND 280 245 210; — —] HsDL-3000#007 
38.0 0.4 13.8 | 425-2515-ND® 1.08 90 .72| GP1UE271RKVF 
2.7 ~ 3.6V 115.2 kb/s | 516-1272-1-ND 3.40 2.98 2.55| 500 1130.50 | HSDL-3201#001 
38.0 0.6 13.8 | 425-2516-ND® 1.08 90 .72| GP1UE271XKVF 
2.4 ~3.6V 115.2 kb/s | 516-1273-1-ND 2.70 2.37 2.03; — —| HSDL-3208-021 
38.0 0.6 13.8 | 425-2610-ND® 1.35 1.13 90 | GP1UM271RKVF 
33.0 06 13.8 | 425-2611-NDe 135 113 90) GPIUM271XKVE 2.4 ~3.6V 115.2 kb/s | 516-1700-1-ND 2.86 2.51 2.15 | 2,500} 1902.00/M | HSDL-3209-021 
: : : : : : 2.7 ~ 3.6V 4.0 Mb/s 516-1701-1-ND 3.10 2.72 2.33; — —| HSDL-3220-021 
38.0 0.4 17.8 | 425-2517-ND® 1.08 90 .72| GP1UE281RKVF 27 ~36V 4.0 Mb 46-1274-1-ND 3.50 30 263\ 400 931.00 | HSDL-3602-00 
38.0 04 178 | 425-2518-ND@ 1.08 90 .72| GP1UE281XKVF tes O Mb/s [Rolbaleiials 5 Elle os J e002 007 
38.0 0.4 17.8 | 425-2522-ND@ 1.35 113 .90| GP1UM281XKVF IR 3/16 Encoder/Decoder 516-1702-1-ND 3.45 3.17 2.88| — —J| HSDL-7002 
38.0 0.6 18.0 | 425-1905-ND 1.08 90 _.72| GP1UE281XK + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Adjustable Focus Laser Diode Modules 


5. DANGER 


VISIBLE LASER LIGHT 
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sp AVOID DIRECT EVE EXPOSURE 


Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Fig. 2 — Adjustable Output Fig. 3 — Visible Laser Diode Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 6 — APC La: 
Module 28 AWG Laser Module z Power Supply 
Includes: Backcap, 
6" 476 barrel, lens housing o iis d 
a | paid and lens oldering pads 
sae Bo - Leads I” Back eee: t A: Laser diode cathode 
= 2 pairs : 44 Ww B: Laser/pd common (+) 
se __| A ® To extemal iacermedule, > Barrel @ i C: Photodiode anode 
potentiometer outline D: Potentiometer 
Eeser mode adjustable tens (not included) Lens/Housing E: Negative lead (-) 
1. Laser cathode Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit 
® 2. Common case(laser anode) Includes: Housing/ Dimensions 
Pa: Threaded 3. PD anode (standard pinout) Heatsink, 5.6mm ~ 9mm Ww L 
cae adjustable lens Adapter, Adjustable 10.4mm 54 78 
a Focus Lens 
Supply Voltage, 3 Continuous Housing 6.4mm 9.9 5.0 
Up to ov: Po: 1 ~ 4.8mW Po: 5mW Class Illa 
Dimension A: 10.44mm | 6.4mm _| | Recommended Pot = approx. Wide Spectrum Range, Agapter Adjustable Output Power via 
Dimension B: 17.8mm_| 17.25mm| | 450K ~ 500K Standard Pinout Lens/Housing On-Board Potentiometer 
Wave- Wave- 
length lop Size Digi-Key Price | U.S. Lasers length lop Size Digi-Key Price | U.S. Lasers 
Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. 
1 | Visible L: Module* 650 | 25~40| 17.8x 10.44 | 38-1003-ND 32.66 | M6505! 780 | 45~70 | 17.8x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 | VOL78051 
isible Laser Module 635 | 45~70 | 178x 10.44 | 38-1017-ND 76.00 | M6355I 2. | Adj. Output Infrared Laser Module*| 808 | 60~ 70 | 17.8x 10.44 | 38-1015-ND 100.00 | VOL8085I 
r ~ E if ; 850_| 45~65 | 17.8x 10.44 | 38-1016-ND 108.00 | VOL85051 
780 | 45~70 | 17.8x 10.44 | 38-1018-ND 56.00 | M7805! 650 125-40 56 38-4007-ND 9.001 DG5051 
1 | Infrared Laser Module* 808 | 60~70 | 17.8x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | M8085! 3. | Visible Laser Diode 635 | 45~70 56 38-1027-ND 30.00 | D6355I 
850 | 45~65 | 17.8x 10.44 | 38-1019-ND 68.00 | M85051 780 | 45~70 5.6 38-1028-ND 24.00 | D78051 
650 | 25~40| 17.25x6.4 | 38-1021-ND 52.00 | MM6505! 3 | Infrared Laser Diode 808 | 60~70 5.6 38-1029-ND 28.00 | D8085! 
1 | Visible Laser Micro Module* 640 | 55~70| 17.25x6.4 | 38-1022-ND 92.00 | MM64051 7} Housing Ki 6 850_| 45 ~ 65 7 a eA ae jpeone ae pases 
3 1023+ lousing Kit, 6.4mm 25 x 6. -1032- i -6 
“ + = a i * a ae aT a a 5 | Housing Kit, 10.4mm 17.8 x 10.44 | 38-1000-ND 18.00 | HK-10.4 
; 2 ‘ é é 6 Laser Driver Circuit (APC) for 10.4mm Housing 5.4x7.8 38-1009-NDt 14.00 | NS102-200K 
1_| Infrared Laser Micro Module 808 | 60~70) 17.25x6.4 | 38-1025-ND 80.00 | MM80851 Laser Driver Circuit (APC) for 6.4mm Housing 5.0x9.0 | 38-1031-ND+ _ 14.00 | NS102A-200k 
850 | 45~65 | 17.25x6.4 | 38-1026-ND 88.00 | MM8505! 5.6mm ~ 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND 4.00 | AD 5.6-9MM 
R ef 650 | 25~40 | 17.8x 10.44 | 38-1011-ND 56.00 | VOL65051 ~~ | 5.6mm ~ 9mm Adapter, Threaded 38-1001-ND 5.00 | THAD 5.6-9mm 
2 | Adj. Output Visible Laser Module” : 
635 | 45~ 70 | 17.8x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 | VOL63551 * Module denotes complete assembly + For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only 
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Laser Diodes 


Dual Power Supply 


CaN 


Monitor 
Photodiode 


LD & 


D 
Laser 
Diode 


® 
Photo 
Diode 


Laser Diode 


Optical} Oper. | Oper.) Wave- Half Oper. 

Power | Current} Volt. | length Intensity Typ.t Temp. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Output | (Typ.) |(Typ.)| (Typ.) | Parallel Perpendicular c Part No. 1 10 
1A | 10mW | 40mA | 2.2 | 654nm|_ 8.5° 29° -10 ~ 70 |425-1806-ND 14.79 12.68 
1B | 50mW | 80mA | 2.8 | 654nm|_ 8.5° Cale -5~70 |425-1807-ND 74.03 63.45 
1 |105mW} 120mA | 2.8 | 406nm]|__ 9.0° 19° -10 ~ 70 | 425-2697-ND 1125.00/1 


t Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) Perpendicular to 


the junction plane (Y-Z plane) 


Quarton 
Visible Laser Diode Modules 


Emission Cw Operating 
Wavelength Output Current | Digi-Key Price Each 
Fig. | Typ.(nm) | Power (mW) (mA) Part No. ul 10 100 
650 <3 40215 VLM-650-01-LPA-ND 15.88 14.30 13.35 
635 <3 40215 VLM-635-01-LPA-ND 32.92 29.63 27.65 
650 <2.5 40215 VLM-650-03-LPA-ND 9.35 8.42 7.86 
650 <3 40+15 VLM-650-27-LPA-ND 41.07 36.96 34.50 
635 <3 40+15 VLM-635-27-LPA-ND 48.32 43.49 40.59 
650 <2.5 40+15 VLM-650-03-LPT-ND 9.35 8.42 7.86 
Waves Output Current | Oper. | Operating | Dia. 650 <3 40+15 VLM-650-02-LPA-ND 16.43 14.79 13.81 
length x | Power (mA) |Voltage| Temp. D | Digi-Key Price | Lumex 635 <3 40#15 | VLM-635-02-LPA-ND 42.17 37.95 35.42 
Typ. (nm) |(mW) max.| Ith lop (Vv) (°C) (mm) | Part No. Each | Part No. 635 <2: 40+15 VLM-635-04-LPA-ND 22.55 20.30 18.95 
Fig. 1 — Visible Laser Diodes — RoHS Compliant 650 <25 40215 | VLM-650-04-LPA-ND 9.48 854 7.97 
650 5 20 35 2.2 -10~40 | 5.60 | 67-1500-ND 5.37 | OED-LDP65001E 532 5 270 ~ 350 | VLM-532-42-SCA-ND 107.82 97.04 900.57 
Detection | Rise/Fall | Forward | Reverse | Operating | Diameter 532 = 270 ~ 350 cae deere: AUG. “lanes 
Range Time Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 532 <10 270 ~ 350 | VLM-532-43-SCB-ND 227.60 204.84 = 191.19 
d (nm) (ns) (mA) (V) (°C) (mm) _| Part No. Each | Part No. TER AAa OTe 
Fig. 2 — Pin Photo Diode 650 <2.5 40#15 VLM-650-04-SPA-ND 10.08 9.08 8.47 
1100/1600 0.3 2 25 -40 ~ 85 5.35 [67-1505-ND 35.26 [ OED-PPD11075G-B 635 <1 4025 7155-27001-ND 95.83 86.25 80.50 


Panasonic Aspherical Glass Lenses 


Wave Focal | Working | Lens Mass Cover Price 
Length | Numerical | Length | Distance | Diameter |(Weight)} Abbe | Glass | Digi-Key Per Panasonic 
(nm) | Aperture | (mm) | (mm) (mm) (mg) | Number | (mm) | Part No Pkg. | Package | PartNo. 
P13565-ND | 5 pc. 132.00 ) EYL-GUDM128E i icati 
650 0.60 2.33 1:27 3.80 20.3 58 0.6 different applications 
P13566-ND |110pc.| 2541.00|EYL-GUDM128 | Specifications: + Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Lightweight, high-performance aspherical glass lenses for various optical electronics applications. 

Applications: « Pickup lens for optical drive devices * Collimator lens for laser beam printers * Coupling lens for 
optical communication systems * Image formation lens for sensors * Imaging device for CCD, CMOS 
Features: * “One Shot” precision manufacturing process for an extremely compact, lightweight and high 
performance lens »* High-quality processing and measurement techniques for superior performance * Short 
focal length for compact size * High numerical aperture achieved via aspherical design » Wide temperature 
and humidity range for increased reliability and stability * Various lenses and lens material available for many 


2554 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


<uMeX LED 7-Segment Displays Through-Hole 


Fig. 2 


Only .56” (14.20mm) and 
.80” (20.32mm) have active 
decimal points. 


Fig. 5 — Fig. 6 — 
Right Angle Right Angle 
Multiplexed i Multiplexed. 
mm 37) haséecinal pons” THEN 
Dimensions 
Emitted Digit Size Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orange 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.0 10 2500 67-1403-ND@ 67-1406-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Green 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.2 10 2500 67-1404-ND® 67-1407-ND@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
Yellow .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 21 10 2000 67-1405-ND® 67-1408-ND@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 1.7 10 8000 67-1413-ND@ 67-1414-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orange 36 (9.14) .55 x 30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2500 67-1415-ND® 67-1417-ND® 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
Green .36 (9.14) .55 x 30 (13.97 x 7.49) 2.2 10 2500 67-1416-ND® 67-1418-ND@ 1.84 1.68 1.45 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orange | .43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 2500 67-1431-ND@ 67-1434-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Green 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.2 10 2500 67-1432-ND@ 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
Yellow -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 21 10 2000 67-1433-ND® 67-1436-ND@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 8000 67-1445-ND® 67-1446-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orange | .50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 2500 67-1451-ND® 67-1453-ND® 1.84 1.68 1.45 LDS-A504RI LDS-C504RI 
Green 50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.2 10 2500 67-1452-ND@ 67-1454-ND@ 1.84 1.68 1.45 LDS-A502RI LDS-C502RI 
1 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.0 10 2500 67-1463-ND® 67-1466-ND®@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.2 10 2500 67-1464-ND@ 67-1467-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 21 10 2000 67-1465-ND 67-1468-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red .56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 17 10 8000 67-1475-ND® 67-1476-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orange | .80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 2500 67-1477-ND@ 67-1480-ND® 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.2 10 2500 67-1478-ND@ 67-1481-ND® 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 21 10 2000 67-1479-ND 67-1482-ND@ 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 17 10 8000 67-1483-ND® 67-1484-ND@ 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orange | 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 4.0 10 2500 67-1485-ND@ 67-1487-ND® 3.08 2.80 241 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
Green 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 2500 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 2.41 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orange | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 2500 67-1489-ND® 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
Green 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.8 10 2500 67-1490-ND@ 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 6.8 10 8000 67-1493-ND® 67-1494-ND@ 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orange .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 2500 67-1409-ND@t 67-1411-ND@t 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
Green .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.2 10 2500 67-1410-ND@t 67-1412-ND@t 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 2500 67-1437-ND 67-1438-ND® 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Green 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.2 10 2500 67-1419-ND® 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
Yellow 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 24 10 2000 67-1420-ND@ 67-1422-ND@ 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 1.7 10 8000 67-1447-ND@ 67-1448-ND® 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
2 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 2500 67-1455-ND® 67-1458-ND® 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.2 10 2500 67-1456-ND® 67-1459-ND®@ 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 21 10 2000 67-1457-ND® 67-1460-ND® 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 17 10 8000 67-1461-ND® 67-1462-ND@ 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-C516RI 
Red/Orange | _.80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 2500 67-1469-ND® 67-1472-ND@ 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.2 10 2500 67-1470-ND@ 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 21 10 2000 67-1471-ND@ 67-1474-ND® 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
3 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.0 10 2500 67-1423-ND® 67-1425-ND@ 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.2 10 2500 67-1424-ND@ 67-1426-ND@ 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-C512RI 
Red/Orange .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 2500 67-1427-ND@te = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M284RI - 
Green .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.2 10 2500 67-1428-ND@te — 7.40 6.73 5.79 LDQ-M282RI _ 
Yellow .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 25 10 2000 67-1429-ND@te = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M283RI =- 
4 Super-Red .28 (7.11) -40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 17 10 8000 67-1430-ND@te = 14.16 12.88 11.08 LDQ-M286RI - 
Red/Orange | .56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.0 10 2500 67-1439-ND@t 67-1442-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M514RI LDQ-N514RI 
Green 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.2 10 2500 67-1440-ND@t 67-1443-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M512RI LDQ-N512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 2000 67-1441-ND@t 67-1444-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M513RI LDQ-N513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 1.7 10 8000 67-1449-ND@t 67-1450-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M516RI LDQ-N516RI 
5 Red 56 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.0 10 2500 67-1512-ND@t 67-1513-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA LDS-N514RI-RA 
Green 56 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.2 10 2500 67-1514-ND@t 67-1515-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA LDS-N512RI-RA 
Red .30 (7.62) 59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 2500 67-1516-ND@tt 67-1517-ND@tt 3.38 3.08 2.65 LDD-E304NI-RA LDD-F304NI-RA 
6 Green .30 (7.62) .59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.2 10 2500 67-1518-ND@tt 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-E302NI-RA LDD-F302NI-RA 
Red 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 2500 67-1520-ND@t 67-1521-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.2 10 2500 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 


@ RoHS Compliant t+ Multiplexed Display ¢ Inactive colon on display + Non standard segment connections 


4 3 H SPECIFICATIONS: 
Large Liquid Crystal 7-Segment Displays ee 
* Fluid Type: TN Note: 4” display 
Digit Size Dimensions - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex . Background Color: Gray does not have 
Inch (mm) AxB Method _| Part No. 1 25 100 | PartNo. * Viewing Direction: 6:00 decimal point. 


6 ‘ = i 5 * Display Mode: Reflective 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (50.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND 4.65 3.88 3.10 | LCD-S101D14TR + Operating Voltage: 3.0 ~ 5.0VAC 


2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND 1056 8.80 7.04 | LCD-S101D22TR | gaerating Temperature: 0°C ~ 50°C 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20)| Static 67-1508-ND 17.66 14.13 12.37 | LCD-S101D30TR | « storage Temperature: -20°C 70°C 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LCD-S101D40TR | «can be driven with the CD4543BE 


Pin count varies 
with display 
height. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to91) 2555 


>, 
tuMeX High Brightness LEDs 
Vy 


Fig. 4 by tf 
= pw eee 
1.0 ; 
a” Nid,, Anode ay (2 ples.) 
27.0 —| 
Emitted Peak Wavelength VE (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Sup. Orange 620 2.0 30 1000 30 67-1074-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX3044S0C 
1 T-1 (3mm) Sup. Yellow | Water Clear 590 21 30 1000 30 67-1076-ND 86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
Green 502 3.5 25 1100 30 67-1754-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX3044UEGC 
Super Red 660 17 30 2800 30 67-1612-ND 54 4.48 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
Super Red 660 17 30 1800 30 67-1611-ND 55 4.60 41.40 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
i Super Red 660 17 30 1500 30 67-1610-ND 28 2.33 20.93 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
2 | 113/4(5mm) | sin Orange | Water Clear 610 2.0 30 2500 30 67-1113-ND 99 8.25, 74.25 330.00 | SSL-LX5093S0C 
Sup. Yellow 590 21 30 1000 30 67-1115-ND ral 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
Green 502 3.5 25 1500 30 67-1755-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX5093UEGC 
3 T-1 3/4 (5mm) Red Water Clear 660 17 30 2500 20 67-1122-ND 57 4.78 42.98 191.00 | SSL-LX5093XRC/4 
Yellow 590 21 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00 | SSL-LX5093XYC 
4 | T-13/4 (4.7mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1000 30 67-1756-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 
® 
DSP LEDs - Low Voltage LEDs, 1.5V Reel’ [1210 Package 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Wave | Forward LED Typ. | Viewing Cut Tape 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current | mcd@/ Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Color Color (nm) | (min.) | (@1.5V) | 2V 2x Theta | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Super Red| Water Clear | 636 1.5V 10 40 140 67-1867-1-ND@ 2.14 1.83 1.53 67-1867-2-ND@| 3,000 | 1012.60/M | SML-DSP1210SIC-TR 
Orange | Water Clear | 620 1.5V 10 40 140 67-1868-1-ND 217 1.86 1.55 67-1868-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SOC-TR 
Yellow | Water Clear | 590 1.5V 10 30 140 67-1869-1-ND 217 1.86 1.55 67-1869-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SYC-TR 
Green | Water Clear | 525 1.5V 2.5 40 140 67-1870-1-ND@ 3.26 2.79 2.33 67-1870-2-ND@| 3,000 | 1543.80/M | SML-DSP1210UPGC-TR 
Blue Water Clear | 470 1.5V 2.5 35 140 67-1871-1-ND@ 2.59 2.22 1.85 67-1871-2-ND@| 3,000 | 1228.40/M | SML-DSP1210USBC-TR 
RoHS Compliant 


White LEDs 


Fig. 2 


Tapered 
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Description Emitted VE If lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. | (mA) Max. | (med) Typ. | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.6 30 750 40 67-1606-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — _ — | SSL-LX3054UWC/A 
1 T-1 (mm) White Water Clear 3.5 30 3,300 30 67-1690-ND 111 9.99 79.92 355.20 | — _ — | SLX-LX3054UWC 
3.6 30 800 30 67-1954-ND 2.20 19.80 158.40 704.00 | — _ — | SSL-LX3044UWC 
3.6 30 900 20 67-1955-ND 2.20 19.80 158.40 704.00 | — = — | SSL-LX3054UWC/B 
3.6 30 740 45 67-1605-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — _— — | SSL-LX5093UWC/A 
3.0 25 3,500 40 67-1691-ND 87 7.19 62.28 276.80 | — = — | SLX-LX5093UWC/C 
3.5 25 8,000 20 67-1693-ND 111 9.99 79.92 355.20 | — = — | SLX-LX5093UWC/E 
1 T-1 3/4 (5mm) White Water Clear 3.5 25 9,000 20 67-1694-ND 1.38 12.38 99.00 440.00 | — _— — | SLX-LX5093UWC/F 
3.5 25 11,000 20 67-2027-ND 1.60 13.30 119.70 532.00 | — = — | SSL-LX5093UWC/G 
3.5 25 11,000 25 67-1695-ND 1.47 13.19 105.48 468.80 | — _ — | SLX-LX5093UWC/G 
3.6 30 680 34 67-1696-ND 2.22 1998 159.84 710.40 | — = — | SLX-LxS093UWW 
2 | 113/4 (5mm) | White | Water Clear 3.6 30 2,300 15 67-1604-ND 3.75 33.75 270.00 ~—*1200.00 | — = — | SSL-LX5093XUWC 
3 3.2% 28 White | Water Clear 35 30 150 120 67-1608-1-NDt 3.00 27.75 249.00 ~—*1125.00 | 67-1608-2-ND | 1,500| _2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
4 27x20 White | Water Clear 35 30 150 120 67-1607-1-NDt 2.86 26.46 237.38 1072.50 | 67-1607-2-ND | 1,000 2002.00 [ SML-LX23UWC-TR 
= 0603 White | Yellow Diffused | 3.5 20 65 140 67-1959-1-NDt 1.22 10.13 81.00 374.63 | 67-1959-2-ND | 4,000) — 672.30/M | SML-LXO603UWD-TR 
t Cut Tape 
Blue 8.60, 27.4 | Fig. 4 
LEDs 25.4 oe [poses 
Ret ~|A\+010.00 
‘Anode 
Emitted Peak Wavelength Vi If lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. al 10 100 500 Part No. 
1 T-1 (3mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1748-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBD 
2 T-1 3/4 (4.7mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX4073USBC 
3 T-1 3/4 (5mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBD 
4 4omm Blue Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBC 
Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBD 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 2 Wave} Peak | If Viewing 
Green Anode Common Descrip- | Emitted length} Vf |(mA)| lo Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
; Fig.| tion Color Lens (nm) | (V) Typ. | Max. | (med) |(2x Theta)| Part No. il 10 100 500 | Part No. 
5.0 7 Sup.Red | RedDiff. | 660 | 17 | 30 | 80 110 | 67-1049-ND@ — 178 15.98 71.00 |SSL-LX2573SRD 
|e Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 10 110 | 67-1047-ND@ = 440 9.90 44.00 |SSL-LX2573ID 
1 | Rect. Amber | Amber Diff. | 605 | 2.0 | 30] 5 110 | 67-1045-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX2573AD 
(2x5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 10 110 | 67-1050-ND@ — 148 10.58 47.00 |SSL-LX2573YD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 10 110 | 67-1046-ND@ — 1.03 923 41.00 |SSL-LX2573GD 
Pure Green | GreenDiff. | 555 | 21 | 25 | 6 110 | 67-1048-ND@ — 150 13.50 60.00 | SSL-LX2573PGD 
2| rect Red | white vit, | 685] 22 | 30 | 49 | 99 | 67-1051-ND@ — 405 36.45 162.00 | SSL-LX25771GW 
(2x5mm) Green * | 565 2.2 25 ° ° " 
Sup. Red | RedDiff. | 660 | 1.8 | 30 | 50 110 | 67-1054-ND — 220 19.80 88.00 | SSL-LX25783SRD 
3 | _ Rect. Red Red Diff. | 685 | 20 | 30] 9 80 | 67-1053-NDe — 148 1058 47.00 |SSL-LX25783ID 
(2.3x7mm)| Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 4 110 | 67-1055-ND@ — 148 10.58 47.00 |SSL-LX25783YD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 9 110 | 67-1052-ND@ — 148 10.58 47.00 | SSL-LX25783GD 
4| Yellow | Yellow Diff. | 585 | 27 | 30] 10 60 | 67-1057-ND® — 163 -14.63- ‘65.00 | SSL-LX3034YD 
(3mm) | Green | Greenbiff. | 565 | 22 | 25 | 10 60__| 67-1056-NDe — 150 13.50 60.00 | SSL-LX3034GD 
Red Red Diff. | 635 | 12.0 | 12 | 6 60 | 67-1067-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX30441D-12V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 120 | 12] 6 60 ‘| 67-1079-NDe — 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044YD-12V 
Green | GreenDiff. | 565 | 120 | 12] 6 60 ‘| 67-1061-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. | 685 | 50 | 12 | 6 60 | 67-1068-ND® — 330 29.70 132.00 | SSL-LX30441D-5V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 50 | 12 | 6 60__| 67-1080-ND@ — 330 _—-29.70 _132.00 | SSL-LX3044YD-5V 
Green | GreenDiff. | 565 | 5.0 | 12] 6 60 | 67-1062-ND® — 330 29.70 132.00 |SSL-LX3044GD-5V 
Dark Red | RedDiff. | 700] 20 | 25] 6 60 ‘| 67-1064-ND@ = 98 878 39.00 |SSL-LX3044HD 
Sup. Red | WaterClear| 660 | 1.8 | 30 | 600 30 | 67-1647-ND® — 278 24.98 111.00 |SSL-LX3044SRC/D 
Red | WaterClear| 635 | 21 | 30 | 125 30 | 67-1065-ND@ — 123 11.03 49.00 |SSL-LX3044I¢ 
Red Red Diff. | 635 | 2.0 | 30 | 30 60__| 67-1066-ND® — 138 12.38 55.00 | SSL-LX30441D 
5; J Red Red Trans. | 635 | 2.0 | 30 | 30 30 | 67-1069-ND@ =~ 123 11.03 49.00 | SSL-LX3044IT 
(3mm) | Amber | Amber Diff. | 605 | 21 | 30 |] 15 60 | 67-1058-ND® — 1.23 11.03 49.00 | SSL-LX3044AD 
Yellow | Water Clear | 585 | 21 | 30 | 90 30 | 67-1077-ND@ — 128 11.48 — 51.00 |SSL-LX3044YC 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1078-ND@ — 148 1058 47.00 |SSL-LX3044YD 
Yellow [Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 90 30__| 67-1081-ND@ — 1473 15.53 __69.00 | SSL-LX3044YT 
Green | WaterClear | 565 | 2.2 | 25 | 100 30 | 67-1059-ND® — 1.20 10.80 ‘48.00 |SSL-Lx3044GC 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 40 60 | 67-1060-ND® = $40 9.90 44.00 |SSL-LX3044GD 
Green |GreenTrans.| 565 | 2.2 | 25 | 40 30 | 67-1063-ND@ — 120 10.80 48.00 |SSL-LX3044GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 | 2.2 | 25 | 20 60 ‘| 67-1073-ND® — 135 1215 54.00 |SSL-LX3044PED 
Red Red Diff. | 635 | 2.0 | 30 | 30 60__| 67-1071-ND@t — 145 10.35 46.00 | SSL-LX3044LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 217 | 30 | 30 60 | 67-1072-ND@t — 113 10.13 45.00 | SSL-LX3044LYD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60__| 67-1070-ND@t — 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX3044LGD 
= Red Red Diff. | 635 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1402-ND® — 148 13.28 ‘59.00 | SSL-LX30521D 
8 | tammy | Yellow | Yellow Dif, | 585 | 24 | 30) 15 80 | 67-1397-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX3052YD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 15 80__| 67-1396-ND@ — 150 13.50 60.00 | SSL-LX3052GD 
hee. Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 12 100 | 67-1083-ND® — 258 23.18 103.00 |SSL-LX4673ID-LA20 
7 | caxzmmy | Yellow | Yellow Dift. | 585] 21 | 30] 6 100 | 67-1084-ND@ — 258 2318 103.00 |SSL-LX4673YD-LA20 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 6 100 _| 67-1082-ND@ — 258 23.18 103.00 | SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. | 700 | 20 | 25 | 5 60 | 67-1088-ND® — 113 10.13” 45.00 | SSL-LX5063HD 
Red | Water Clear | 635 | 2.0 | 30 | 160 30 | 67-1089-ND® — 150 13.50 60.00 |SSL-LX5063IC 
Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 40 60 ‘| 67-1090-ND@ — 128 11.48 — 51.00 |SSL-LX5063ID 
Red Red Trans. | 635 | 2.0 | 30 | 160 30 | 67-1091-ND@ — 143 1283 57.00 |SSL-LX5063IT 
t-134 [Yellow | Water Clear | 585 | 21 | 30 | 100 30__| 67-1093-NDe — 180 16.20 72.00 | SSL-LX5063YC 
8] ig Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 20 60 | 67-1094-ND® — 143 _-12.83- 57.00 | SSL-LX5063YD 
(5mm) | Yellow |Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 100 30 | 67-1095-ND — 145 13.05 58.00 | SSL-LX5063YT 
Green | WaterClear | 565 | 2.2 | 25 | 100 30 | 67-1085-NDe — 195 17.55 78.00 |SSL-LX5063GC 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1086-ND® — 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5063GD 
Green Green Trans. 565 | 2.0 | 25 | 100 30 | 67-1087-NDe — 128 11.48 51.00 |SSL-LX5063GT 
Green [Green Trans.| 565 | 2.2 | 25 | 100 30___| 67-1092-ND+ — 195 17.55 __78.00 | SSL-LX5063LGT 
Green | GreenDiff. [565 | 120 | 12 | 20 60 | 67-1099-ND® =~ 330 29.70 132.00 |SSL-LX5093GD-12V 
Fig. 11 Red Red Diff. | 700) 50 | 12 | 3 60 | 67-1103-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093HD-5V 
Gren Anode Red Red Diff. | 685 | 5.0 | 12 | 20 60 ‘| 67-1106-ND@ — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093ID-5V 
jCommon Cathode f Green | GreenDiff. | 565 | 5.0 | 12 | 20 60 | 67-1100-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093GD-5V 
j Red Red Diff. | 700 | 20 | 25 | 5 60__| 67-1102-NDe = 98 878 39.00 |SSL-LX5093HD 
Red Red Trans. | 700 | 2.0 | 25 | 25 30 | 67-1104-ND® — 130 11.70 52.00 | SSL-LX5093HT 
Sup.Red | Red Diff. | 660 | 1.7 | 30 | 250 60 | 67-1648-ND® — 158 1418 — 63.00 |SSL-LX5093SRD/D 
Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 40 60 | 67-1105-NDe — 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX50931D 
Red Red Trans. | 635 | 2.0 | 30 | 80 30 | 67-1107-ND® — 1.23 11.03 49.00 | SSL-LX5093IT 
Amber__| Amber Diff. | 605 | 20 | 30 | 30 60__| 67-1097-NDe — 123 11.03 49.00 | SSL-LX5093AD. 
g| 1:19/4 [Yellow | Yellow Diff. | $85 [2.1 [30] 30 60 | 67-1116-ND® = 113 10.13 45.00 [SSL-LX5093YD 
(5mm) | Yellow Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 40 30 | 67-1117-NDe — 125 11.25 50.00 |SSL-LX5093YT 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1098-ND® = 41,03 9.23 41.00 |SSL-LX5093GD 
Green |GreenTrans.| 565 | 2.2 | 25 | 50 30 | 67-1101-ND@ — 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5093GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 | 2.2 | 25 | 15 60__| 67-1112-NDe — 1.20 10.80 48.00 | SSL-LX5093PGD 
eonedie Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 40 60 | 67-1110-ND@F — 115 10.35 46.00 |SSL-LX5093LID 
y we Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1111-ND@+ — 145 10.35 46.00 |SSL-LX5093LYD 
SQ) \s Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1108-ND@+ — 1.08 9.68 43.00 |SSL-LX5093LGD 
Gi.800 Cathode Green |GreenTrans.| 565 | 2.2 | 25 | 80 30 | 67-1109-ND@+ — 123 11.03 49.00 | SSL-LX5093LGT 
Pink | WaterClear| — | 3.2 | 30 | 2200| 20 | 67-2062-ND@ — 932 83.90 _ 372.90 | SSL-LX5093PC 
Turquiose | WaterClear[ — | 32 | 30 | 2200| 20 | 67-2063-ND@ — 932 83.90 372.90 | SSL-LX5093TC 
Purple | Water Clear| — | 3.2 | 30 | 2200 | 20 | 67-2064-ND@ — 866 77.92 346.30 | SSL-LX5093VC 
1s L075 Red | Water Clear | 635 | 2.0 | 30 | 600 20 | 67-1120-ND@ = 150 13.50 60.00 | SSL-LX5093XIC 
"HTB OSES 0.66| | 49] 1-13/4 | Amber | WaterClear] 610 | 2.0 | 30 | 600 20 ‘| 67-1118-ND® — 245 22.05 98.00 | SSL-LX5093XAC 
—J—— 9.680 {1.380 *} (5mm) | Green | WaterClear | 565 | 2.2 | 25 | 250 20 ‘| 67-1119-NDe — 165 1485 66.00 |SSL-LX5093XGC 
Eres] | : S rT Green | Water Clear | 555 | 2.2 | 25 | 45 20 | 67-1121-NDe — 248 22.28 99.00 | SSL-LX5093XPGC 
T-13/4 Red nee | 635 30 
11) comm) | Green | White ditt. | cos | 21 | 5g | 20 60 | 67-1124-NDe — 370 33.30 148.00 |SSL-LX50971IGW 
1-3/4 Red Red pif. [635 | 20 | 30 | 25 70 | 67-1125-ND® — 148 _-*13.28-———*459.00 | SSL-LX204651D 
12] comm) | Yellow | Yellow Dift. | 585 | 21 | 30) 10 70 | 67-1126-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX20465YD 
; Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 10 70___| 67-1127-ND@ — 135 12.15 54.00 | SSL-LX20465GD 
Fig. 16 (RGB) 39.14 
ae 13) (amm) | SuP- Yellow | Water Clear | 590 | 2.25 | 70 | 800 50 | 67-1128-ND — 678 60.98 271.00 |SSL-LX30448SYC 
4 : Asal Red Redbif, [635 | 50 | 30 | 8 60 | 67-1131-ND® = 520 46.80 208.00 | SSL-LXA2271D-5V 
5.00 = 14] oan Yellow | Yellow Diff. | 585 | 5.0 | 20] 8 60 ‘| 67-1132-ND® — 5.20 46.80 208.00 | SSL-LXA227YD-5V 
18.60 254 (1.8mm) | Green | Greenbift. | 565 | 50 | 30| 8 60__| 67-1130-NDe — 5.20 46.80 208.00 | SSL-LXA227GD-5V 
Garner Gata Red | Water Clear | 660 | 1.7 | 25 | 600 25 | 6/-1137-NDOF — 343 30.83 ‘137.00 | SSL-LXA228SRC 
\ Red Red Diff. | 660 | 1.7 | 25 | 150 50 | 67-1138-ND@+ — 385 34.65 154.00 |SSL-LXA228SRD 
Blue Anode, |... Red Anode Red | Water Clear | 635 | 2.0 | 30 | 30 25 ‘| 67-1134-NDe — 245 22.05 98.00 |SSL-LXA228IC 
Green AnodeA sie anode || 15) Axial Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 25 50 | 67-1135-ND® — 225 20.25 90.00 | SSL-LXA228ID 
Common Cathode (1.9mm) (Sup. Yellow | Water Clear | 585 | 2.0 | 30 | 300 25 | 67-1139-ND. — 1055 94.95 422.00 | SSL-LXA228SYC 
Yellow | WaterClear[ 585 | 27 | 30 | 30 25 | 67-1140-ND = 255 22.95 102.00 |SSL-LXA228YC 
Green | WaterClear| 565 | 2.2 | 25 | 50 25 ‘| 67-1136-ND® — 293 26.33 117.00 |SSL-LXA228SGC 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 12 25 | 67-1133-NDe — 225 20.25 90.00 | SSL-LXA228GD 
T4194 Red 636 | 19 600 
16] 6 Green | Water Clear] 574 | 21 | 30 | 450 30 | 67-1829-ND® 7.26 60.50 544.50 2420.00 | SSL-LX5099SIUBSUGB 
(5mm) | Blue 470 | 3.65 150 
Yellow | Water Clear] 590 | 24 | 350] 35Im | 25 | 67-2057-ND@ 479 3095 35955 1598.00 |SSL-LX100T123SYC 
Round | Steen | WaterClear | 525 | 3.5 | 350 | 55im | 25 | 67-2058-ND@ 9.06 75.50 679.50 3020.00 | SSL-LX100T123UPGC 
17) comm) | Blue | Water Clear | 470 | 32 | 350] 15im | 120 | 67-2059-ND@ 7.99 66.60 599.40 2664.00 |SSL-LX100T123USBC 
White | Water Clear] — | 35 | 350] 37 25 | 67-2060-ND® 7.99 66.60 599.40 2664.00 |SSL-LX100T123UWC 
CATHODE 5} ANODE Red | Water Clear | 636 | 2.0 | 350| 45Im | 25 |67-2061-ND@ 4.79 3995 359.55 1598.00 |SSL-LX100T123SIC 


@ RoHS Compliant — + Low Current Version Lights at (2mA) 
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LuMEX PC Mount LEDs 
VS 


1 , : : : 7 f 
sey | i : y : i ie 25.00 
EA | 2.54 ; Anode > j j 
Anode * Lens height for part no.’s ; 2 vis ee] Cathode 
67-1308/09/10/11/12/13-ND = : 254+ . : 12.54 
4.70mm not 3.2mm ° 
* Lens height for 
part # 67-1322-ND = 4.75mm not 2.5mm 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/20 60 67-1221-ND® 12 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100ID-5V 
Red Red Diffused 700 2.0 25 6 60 67-1308-ND® A8 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diffused 660 1.7 30 60 60 67-1225-ND® 72 60 48 SSF-LXH100SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1309-ND® 84 70 56 SSF-LXH1001D-01 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1217-ND® A5 38 30 SSF-LXH100ID 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1312-NDt 84 70 56 SSF-LXH100LID-01 
1 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1219-ND@t 57 48 .38 SSF-LXH100LID 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 30 60 67-1311-ND® 84 70 56 SSF-LXH100YD-01 
Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 30 60 67-1224-ND@ AS 38 30 SSF-LXH100YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1310-ND® 84 10 56 SSF-LXH100GD-01 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1218-ND® A5 38 30 SSF-LXH100GD 
Green Green Diffused 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100GD-5V 
Green Green Diffused 565 22. 25 30 60 67-1313-NDt 84 70 56 SSF-LXH100LGD-01 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1220-ND@t 57 48 38 SSF-LXH100LGD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND® 12 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 20 60 67-1233-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100MID-5V 
Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100MSRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND® A5 38 30 SSF-LXH100MID 
2 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDt 57 48 .38 SSF-LXH100MLID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1229-ND® A5 38 30 SSF-LXH100MYD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1228-ND@ A5 38 30 SSF-LXH100MGD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1232-ND@t 57 48 .38 SSF-LXH100MLGD 
Green Green Diffused 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND® 72 60 48 SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diffused 635 5.0 12 9 60 67-1241-ND@ 66 55 A4 SSF-LXH1031D-5V 
Red Red Diffused 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND® 54 A5 36 SSF-LXH103SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1239-ND@t 54 45 36 SSF-LXH103LID 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1235-ND® 39 33 26 SSF-LXH1031D 
3 3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1237-ND® 39 33 26 SSF-LXH103YD. 
Green Green Diffused 565 21 30 30 60 67-1236-ND@ 39 33 26 SSF-LXH103GD 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1240-ND@t 54 45 36 SSF-LXH103LGD 
Green Green Diffused 565 5.0 12 8 60 67-1242-ND@ 66 55 A4 SSF-LXH103GD-5V 
Blue Blue Diffused 470 3.5 30 80 60 67-2028-ND® 2.87 2.39 2.16 SSF-LXH103USBD 
White Water Clear 550 3.6 30 500 30 67-2026-ND® 2.99 2.49 2.24 SSF-LXH103UWC 
Red Red Diffused 700 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 AQ 64 SSF-LXH104HD-5V 
4 Sri Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1039-ND® 32 27 22 SSF-LXH1041D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1040-ND@ 32 27 22 SSF-LXH104YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND® 32 27 22 SSF-LXH104GD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND® 12 61 AQ SSF-LXH5551D 
5 1.8mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 8 60 67-1043-ND@ 72 61 AQ SSF-LXH555YD 
Green Green Diffused 565 24 25 8 60 67-1041-ND® 72 61 AQ SSF-LXH555GD 
Red/Green White Diffused 700/565 21 30 5/8 60 67-1243-ND® 81 68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diffused 660 1.7 30 40 60 67-1247-ND® 72 60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1244-ND@ 54 45 36 SSF-LXH10711D 
6 5mm Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1248-ND@t 66 55 A4 SSF-LXH1071LID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1246-ND® 54 45 36 SSF-LXH1071YD. 
Green Green Diffused 565 21 30 20 60 67-1245-ND@ 54 45 36 SSF-LXH1071GD 
Green Green Diffused 565 21 30 20 60 67-1249-ND@t 66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 12 SSF-LXH2100SRD 
7 Brin Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND@ 90 75 60 SSF-LXH21001D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1252-ND 90 15 60 SSF-LXH2100YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1251-ND 90 75 60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diffused 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 71.35 1.13 90 SSF-LXH21031ID-5V/4 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND@ 99 83 66 SSF-LXH210311D/4 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1258-ND@t 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LIID/4 
8 3mm Sup. Red Red Diffused 660 qf 30 130 60 67-1257-ND® 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1256-ND® 99 83 66 SSF-LXH2103YYD/4 
Green Green Diffused 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1255-ND® 99 83 66 SSF-LXH2103GGD/4 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1259-ND@t 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LGGD/4 
Red/Green White Diffused 700/565 24 25 4 60 67-1289-ND® 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400HGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND@ 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH4001D-5V 
Red Red Diffused 660 eh 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
9 5 Red Red Diffused 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND® 1.26 1.05 84 SSF-LXH4001D 
we Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400YD. 
Green Green Diffused 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
Green Green Diffused 565 21 25 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 1.48 SSF-LXH400GD-01 
Green Green Diffused 565 21 25 20 60 67-1286-ND® 1.26 1.05 84 SSF-LXH400GD 
Red/Green White Diffused 700/565 21 25 6 60 67-1292-ND® 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASHGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASID-5V 
Red Red Diffused 660 1.7 30 80 60 67-1296-ND@ 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASSRD 
Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1297-ND@t 96 80 64 SSF-LXH4RASLID 
10 5mm Red _ Red Diffused 635 24 30 40 60 67-1293-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RASID 
Red (blinking) Red Diffused 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RA5BID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1295-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RASYD 
Green Green Diffused 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RA5GD-5V 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1294-ND@ 96 80 64 SSF-LXH4RA5GD 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1298-ND@t 96 80 64 SSF-LXH4RASLGD 
Red/Green White Diffused 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND® 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RAHGW 
11 3mm Red Red Diffused 660 tf 30 80 60 67-1306-ND® 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASRD 
Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1303-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RAID 
Red (blinking) Red Diffused 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND@ 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
RoHS Compliant — t Low Current Version, Lights at 2mA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2558 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Anode -| 
2.54-1 I 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 mir Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1305-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RAYD 
Green Green Diffused 565 21 25: 30 60 67-1304-ND@ 96 80 64 SSF-LXH4RAGD 
Red Red Diffused 660 Te 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH22573SRSRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND@ 1.14 95 716 SSF-LXH225731ID 
42 | 5.0x1.63mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1266-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LIID 
. Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1264-ND@ 1.14 95 716 SSF-LXH22573YYD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1263-ND@ 1.44 95 716 SSF-LXH22573GGD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LGGD 
Red/Green White Diffused 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND® 93 18 62 SSF-LXH25780HGW 
Red Red Diffused 660 1.7 30 50 110 67-1272-ND 93 78 62 SSF-LXH25780SRD 
13 2.5x 7mm Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND® 63 53 42 SSF-LXH257801D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 SSF-LXH25780YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25: 9 110 67-1270-ND@ 63 53 42 SSF-LXH25780GD 
14 3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-2055-ND@ 2.04 1.70 1.36 SSF-LXH23001D-4 
Red Red Diffused 635 2.0 25 50 60 67-1277-ND@t 12 60 48 SSF-LXH2300LID-LM 
Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1279-ND® 78 65 52 SSF-LXH23001D-5V-LM 
Red Red Diffused 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND® 54 A5 36 SSF-LXH2300ID-LM 
15 3mm Sup. Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1276-ND 78 65 52 SSF-LXH2300SRD-LM 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 50 60 67-1275-ND@ 54 AS 36 SSF-LXH2300YD-LM 
Green Green Diffused 565 2.2 25 50 60 67-1274-ND@ 54 AS 36 SSF-LXH2300GD-LM 
Green Green Diffused 565 5.0 12 30 60 67-1280-ND 78 65 52 SSF-LXH2300GD-5V-LM 
Green Green Diffused 565 2.2 25 50 60 67-1278-ND@t 72 60 48 SSF-LXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diffused 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND® 1.62 1.35 1.08 SSF-LXHM250IGIGW 
16 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND@ 96 80 64 SSF-LXHM2501ID 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1283-ND® 96 80 64 SSF-LXHM250GGD 
17 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND@ 84 10 56 SSF-LXH1011D-01 
Green Green Diffused 565 22. 25 30 60 67-1318-ND® 84 70 56 SSF-LXH101GD-01 
18 3mm Red Red Diffused 635 24 30 40 60 67-1320-ND® 84 10 56 SSF-LXH3031D 
49 arin Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1319-ND® 1.20 1.00 80 SSF-LXH2401ID 
Green Green Diffused 565 2.2 25 40 60 67-1321-ND@ 1.20 1.00 80 SSF-LXH240GGD 
20A Red Red Transparent 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND@ 1.08 90 12 SSB-LX02SRC 
20B 9.0x 2.0mm Red Red Transparent 635 45 30 16 160 67-1323-ND@ 87 13 58 SSB-LX02IC 
20B ‘ : Yellow Yellow Transparent 590 45 30 10 160 67-1325-ND 87 73 58 SSB-LX02YC 
20B Green Green Transparent 565 4.4 25 10 160 67-1324-ND@ 87 13 58 SSB-LX02GC 
RoHS Compliant t Low Current Version, Lights at 2mA 
Light Pipes © 
Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series | Positions H [5 Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 67-1844-ND 2.29 1.98 1.86 1.35 | LPB-RO112051S 
2 SMLLK2832 67-1845-ND 2.31 1.99 1.88 1.36 | LPB-S01110101S 
SML-LX1206 
3 SML-LX1210 67-1847-ND 97 84 19 .57 | LPF-C011304S 
4 67-1850-ND 94 81 sie 56 | LPF-C012303S 
5 SML-LX23 — — _— 67-1851-ND 1.52 1.31 1.23 .89 | LPF-C013301S 
6 67-1852-ND 1.62 140 1.32 .95 | LPF-C014301S 
2 _ -540 (13.72) |67-1853-ND 1.97 1.70 1.60 1.16 | LPF-C021303S 
7 SML-LX1206 3 _ -740 (18.80) |67-1854-ND 2.84 245 2.31 1.67 | LPF-C031303S 
or 4 _ .939 (23.84) |67-1855-ND 3.80 3.28 = 3.08 =. 2.23 | LPF-C041303S 
SML-LX1210 5 _- 1.139 (28.92) | 67-1856-ND 471 4.06 3.82 2.77 | LPF-C051303S 
8 = = = 67-1857-ND 5.22 451 424 3.07 | LPF-CO71303S 
— | 394 (10) = 67-1833-ND 1.38115 1.08.78 | LPA-CO113018-10| | Fig. 7 ig. ig. @ 118 (8.0) 
9 | SML-LX0805xx _ .787 (20) _ 67-1834-ND 1.28 110 = 1.04 .75 | LPA-C011301S-20 
_- 1.97 (50) = 67-1835-ND 1.32 114 1.07 .78 | LPA-C011301S-50 
.394 (10) 1.000 67-1836-ND 3.43 2.96 2.78 2.01 | LPA-C041301S-10 
4 787 (20) | (954g) [67-1897-ND 329 284 267 1.94 | LPA-COAI301S-20| | o.110 F 2 : 
40 | SML-Lx0805xx 1.97 (50) 67-1838-ND 2.82 2.43 2.29 1.66 | LPA-C041301S-50 (6.08) > x ~ _ 177 (4.5) 
.394 (10) 4.800 67-1839-ND 7.58 6.54 615 4.45 | LPA-C081301S-10 .394 (10) : S 
8 .187 (20) (45 72) 67-1840-ND 4.58 3.96 3.72 2.69 | LPA-C081301S-20 200 (8.08) 
1.97 (50) i 67-1841-ND 471 4.07 3.82 2.77 | LPA-C081301S-50 7 
TT | SML-LX1206x | — = — [er1846-ND—«84—SS72~S=«BSC | LPF-CO119028 Fig. 10 @08) 
12 SML-LX23 _ =_ = 67-1849-ND 1.34 116 = 1.09 .79 | LPF-C012301S 
13° | SML-LX1206xx — _ _— 67-1858-ND 83 72 68 49 | LPF-RO11362S 
14 | SML-LX1210xx - - - 67-1860-ND .23 .20 19 -14 | LPF-S014331S 


0.276 
(7.00) 


642 (16.30) 


Flexible Light Pipes Recommended LED: SSL-LX3054XX 


Lens Digi-Key Price Each Lumex 
Color Part No. J 10 25 100 Part No. a Geoia} 
Blue 67-1861-ND® 5.45 470 442 3.20 LPI-CO117001S-150B ; 
Clear 67-1862-ND® 5.45 470 442 3.20 LPI-CO117001S-150C 
Green 67-1863-ND® 5.45 4.70 442 3.20 LPI-C0117001S-1506 :650(16:00) eit 
Yellow 67-1865-ND 5.45 470 442 3.20 LPI-CO117001S-150Y | gg an (20.60) 
RoHS Compliant (8.60) ~{S (2.90) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2559 
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Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _|Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
1A SOT-23 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.1 | 30/25 10 140 67-1655-1-ND® 83 73 63 | 67-1655-2-ND® 3,000) 343.62/M | SML-LX15IGC-RP-TR 
Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 | 30/25 10 140 67-1674-1-ND 83 73 63 | 67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/M |SML-LX15YGC-RP-TR 
Super Red 660 hd 30 20 140 67-1660-1-ND® 56 50 43 |67-1660-2-ND® 3,000 | 234.06/M |SML-LX15SRC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1684-1-ND® 52 46 40 |67-1684-2-ND® 3,000) 217.63/M | SML-LX15IC-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1664-1-ND® 58 51 44 |67-1664-2-ND® 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SYC-TR 
1B SOT-23 Super Ultra Green | Water Clear 574 2.2 25 45 140 67-1662-1-ND® 58 51 44 | 67-1662-2-ND® 3,000) 240.70/M | SML-LX15SUGC-TR 
Green 565 2.2 25 10 140 67-1685-1-ND® 52 46 40 |67-1685-2-ND® 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1666-1-ND 3.13 2.75 235 |— - — |SML-LX15UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1668-1-ND 3.13 2.75 2.35 | 67-1668-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15USBC-TR 
1c S0T-23 Green Water Clear 565 2.2 25 10 140 67-1656-1-ND® 52 46 40 |67-1656-2-ND® 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-RP-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1669-1-ND 3.13 2.75 2.35 |67-1669-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15USBC-RP-TR 
@ RoHS Compliant * Lowcurrent version, lights at2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity § See Data Sheet for Polarity Marking (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2560 (1091) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ES, = 
nex Surface Mount LEDs (Cont) Digi Reel” 
pat af 
Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _|Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
Super Red 660 18 30 45 140 |67-1551-1-ND@ 15.13.10 ‘| 67-1551-2-NDe® 4,000) 83.00/M | SML-LXO603SRW-TR 
7 a08 Red wwonspifuseal’ 625 2.0 30 14 160 | 67-1548-1-NDe 15 13.10 | 67-1548-2-ND@ 4,000 | 83.00/M | SML-LX0603IW-TR 
Yellow 585 24 30 14 160 | 67-1550-1-ND® 415 13.10 ‘|67-1550-2-ND® 4,000] 83.00/M_ | SML-LX0603YW-TR 
Green 565 22 5 18 160 |67-1549-1-ND@ 14 12 09 | 67-1549-2-ND® 4,000] 74.70/M_ | SML-LX0603GW-TR 
Super Red  |White Diffused] 660 18 30 a 140 |67-1555-1-ND@ 15.13.10 | 67-1555-2-NDe 4,000) 83.00/M | SML-LXTO805SRW-TR 
Red White Diffused} 635 20 30 1 140 |67-1552-1-ND@ 1412.10 | 67-1552-2-NDe 4,000| 78.02/M | SML-LXTO805IW-TR 
3 0805 Yellow  |White Diffused) 585 24 30 10 140 |67-1554-1-NDe 1412.10 | 67-1554-2-NDe 4,000) 78.02/M | SML-LXTO80SYW-TR 
Super Ultra Green | Water Clear 574 22 30 40 140 |67-1687-1-ND@ 249 2.08 1.67 |67-1687-2-ND@ 3,000] 373.50/M | SML-LX0805SUGC-TR 
Green White Diffused | 565 2.0 30 1 140 |67-1553-1-ND@ 14 12.09 | 67-1553-2-NDe 4,000| 74.70/M_|SML-LXTO805GW-TR 
Super Orange 620 20 500 | 25,000 | 90  |67-2010-1-NDe 7.81 684 5.86 |67-2010-2-ND@ 500 | 1620.00 |SML-LX1110SOC-ATR 
Super Orange 620 2.0 500 | 20,000 | 120  |67-2011-1-NDe 781 684 5.86 |67-2011-2-NDe 500 | 1620.00 | SML-LX1110S0C-BTR 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 500 | 19000 | 90  |67-2012-1-NDe 7.81 6.84 5.86 |67-2012-2-NDe 500 | 1620.00 |SML-LX1110SYC-ATR 
a | aptcc |. Super Yellow 590 2.0 500 8500 | 120  |67-2013-1-NDe 7.81 684 5.86 |67-2013-2-NDe 500 | 1620.00 |SML-LX1110SYC-BTR 
Ultra Pure Green 525 35 500 | 10,000 | 90  |67-2014-1-NDe 32.32 28.28 24.24 | 67-2014-2-ND@ 500 | 6706.50 |SML-LX1110UPGC-ATR 
Ultra Super Green 525 35 500 7,500 | 120  |67-2015-1-NDe 32.32 28.28 24.24 | 67-2015-2-ND® 500 | 6706.50 |SML-LX1110UPGC-BTR 
Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 500 2,800 90 | 67-2016-1-NDe 27.70 24.24 20.78 | 67-2016-2-ND® 500 | 5747.00 | SML-LX1110USBC-ATR 
Ultra Super Blue 470 35 500 250 120 |67-2017-1-NDe 27.70 24.24 20.78 | 67-2017-2-ND@ 500 | 5747.00 | SML-LX1110USBC-BTR 
SuperRed | Water Clear 660 17 30 25 160 |67-1359-1-ND@ 1817.14. ‘(| 67-1359-2-NDe 3,000) 76.36/M | SML-LX1206SRC-TR 
Super Red  |White Diffused) 660 18 30 15 160 | 67-1004-1-ND@ 29 26 © .22 | 67-1004-2-ND® 3,000) 119.52/M | SML-LX1206SRW-TR 
Red Water Clear 635 20 5 6 160 | 67-1356-1-ND@ 18 16 14 | 67-1356-2-NDe 3,000) 74.70/M_ | SML-LX12061C-TR 
5 1206 Red White Diffused} 635 2.0 25 6 160 | 67-1003-1-NDe 28 25 + 22 | 67-1003-2-NDe 3,000] 117.86/M | SML-LX1206IW-TR 
Yellow Water Clear 585 24 5 6 160 | 67-1358-1-ND@ 18 16 14 | 67-1358-2-ND® 3,000) 74.70/M_| SML-LX1206YC-TR 
Green Water Clear 565 22 5 10 160 |67-1357-1-ND@ 16.14.12 :|67-1357-2-NDe 3,000| 66.40/M | SML-LX12066C-TR 
Green White Diffused | 565 22 5 10 160 |67-1002-1-ND@ 27.24 ~—.21_:|67-1002-2-NDe® 3,000] 112.88/M_ | SML-LX1206GW-TR 
Super Intensity Red 636 20 160 600 30 | 67-2020-1-NDe 32.28.24 | 67-2020-2-NDe 1,000; 133.00 |SML-LXL1209SIC-TR 
Orange 610 20 160 1,500 50 | 67-2021-1-NDe 32.28 = 24 | 67-2021-2-NDe 1,000} 133.00 | SML-LXL1209S0C-TR 
6 1209 Super Yellow | Water Clear 590 2.0 160 400 50 | 67-2022-1-NDe 32.28 © 24 | 67-2022-2-NDe® 1,000} 133.00 | SML-LXL1209SYC-TR 
3.2x2.4mm | Super Ultra Green 574 22 160 170 30 | 67-2018-1-NDe 42 38 32 | 67-2018-2-NDe 1,000} 176.00 | SML-LXL1209SUGC-TR 
Ultra Pure Green 525 35 100 1,000 30 | 67-2019-1-NDe 213 1.87 1.60 |67-2019-2-NDe 1,000} 883.00 | SML-LXL1209UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 35 100 250 50 _|67-2023-1-NDe 213 1.87 1.60 |67-2023-2-ND@ 1,000} 883.00 | SML-LXL1209USBC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 15 160 |67-1360-1-ND@ 645648 ‘| 67-1360-2-ND® 3,000) 265.60/M | SML-LX1210SRSRC-TR 
5 eit Red/Green | water clear | 635/588 | 20/22 | 25 10 160 | 67-1361-1-ND@ 34 30.26 | 67-1361-2-ND® 3,000] 141.10/M | SML-LX12101GC-TR 
Yellow/Green 585/565 | 21/22) 25 10 160 | 67-1363-1-NDe 34 30.26 | 67-1363-2-NDe 3,000) 141.10/M | SML-LX1210YGC-TR 
Green/Green 565/565 22 5 10 160 | 67-1362-1-ND 34 30.26 | 67-1362-2-ND 3,000] 141.10/M | SML-LX1210GGC-TR 
Super Red 660 17 30 100 120 |67-1366-1-ND@ 80.70 60 |67-1366-2-NDe 2,000) 332.00/M | SML-LX2832SRC-TR 
Red 635 20 30 25 120 |67-1364-1-ND@ 64 «5648. ‘| 67-1364-2-ND® 2,000) 265.60/M | SML-LX2832IC-TR 
Sf | sexeemm Yellow Water Glee 585 24 30 15 120 |67-1367-1-ND 645648. (| 67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832¥C-TR 
Green 565 24 5 25 120 |67-1365-1-NDe 64 56 48. | 67-1365-2-NDe 2,000] 265.60/M | SML-LX28326C-TR 
Super Red 650 17 5 30 130 |67-1371-1-NDt 80.70 60 | 67-1371-2-ND¢ 2,000 | 332.00/M | SSL-LXA1725SRC-TR 
a lox ada Red sie Crear 635 2.0 30 12 130 | 67-1368-1-ND@ 60 53 45. | 67-1368-2-NDe 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA17251C-TR 
me Yellow 585 24 30 12 130 |67-1370-1-ND 60 53 45. | 67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/M_ | SSL-LXA1725YC-TR 
Green 565 22 5 25 130 |67-1369-1-ND@ 60 53 45. | 67-1369-2-NDe 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA17256C-TR 
10 | 34x28mm| Red/Green | worerciear | 935/565 | 20/22 | 3025 | 12/20 | 130  |67-1372-1-NDe 108 95 81 | 67-1372-2-NDe 1,000; 448.20 | SSL-LXA3025IGC-TR 
sued Yellow/Green 585/565 | 2.1/2.2 | 30/25 12 130 |67-1373-1-ND 1.08 95 81. | 67-1373-2-ND 1,000} 448.20 | SSL-LXA3025YGC-TR 
Super Red Red Trans. 660 18 30 8 180 |67-1355-1-ND@ 152 133 1.14 |67-1355-2-NDe 3,000) 608.00/M | CCL-LX45SRT 
ats [Aone ora Red Red Trans. 635 24 30 72 180 | 67-1352-1-ND@ 141 1.24 1.06 | 67-1352-2-NDe 3,000] 564.80/M | CCL-LX45IT 
eyes Yellow Yellow Trans. | 585 23 30 7 180 | 67-1354-1-ND 146 1.28 1.10 | 67-1354-2-ND 3,000) 584.00/M | CCL-LXx45yT 
Green Green Trans. | 565 22 30 7 180 |67-1353-1-ND@ 146 1.28 1.10 |67-1359-2-NDe 3,000) 584.00/M | CCL-LX45GT 
Super Red 660 17 30 30 130 | 67-1559-1-ND+ 26.2217 | 67-1559-2-ND+ 3,000] 141.10/M |SML-LXR85SRC-TR 
Red 635 20 5 12 130 | 67-1556-1-ND@ 26 ©2217: | 67-1556-2-ND® 3,000) 141.10/M_ | SML-LXR8S5IC-TR 
12) Se Xa OMY Yellow Wate Geer 585 24 25 10 130 |67-1558-1-ND 24.20.16 | 67-1558-2-ND 3,000 | 131.14/M_ | SML-LXR85SYC-TR 
Green 565 22 5 12 130 |67-1557-1-ND@ 28.19 16 | 67-1557-2-NDe 3,000| 126.16/M | SML-LXR85GC-TR 
Super Red 660 17 15 40 180 |67-1345-1-ND 104.91 —78._‘| 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M |CCL-CRS10SR 
43 \aoysuance Red cies Greg 635 2.0 25 12 180 | 67-1342-1-NDe 70 62 53 |67-1342-2-NDe 3,000] 290.50/M |CCL-CRS10R 
as Yellow 585 24 30 8 180 | 67-1344-1-ND 70 62 53 | 67-1344-2-ND 3,000) 290.50/M |CCL-CRS10Y 
Green 565 22 5 12 180 |67-1343-1-NDe 70 62 53 | 67-1343-2-NDe 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10G 
Super Red 660 17 30 100 90 | 67-1341-1-ND@ 4842 ~—«.36. ‘| 67-1341-2-ND® 2,000 | 199.20/M |SML-LX23SRC-TR 
Red 635 2.0 30 20 90 | 67-1338-1-NDe 36 «32.27 | 67-1398-2-NDe 2,000) 149.40/M | SML-LX23IC-TR 
M4 )-sx comm Yellow ale Olea 585 24 30 20 90 | 67-1340-1-NDe 36 ©3227 | 67-1340-2-NDe 2,000) 149.40/M | SML-LX23¥C-TR 
Green 565 24 5 20 90 _|67-1339-1-ND@ 36 32.27: | 67-1399-2-NDe® 2,000) 149.40/M | SML-LX23GC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 40 90 | 67-1349-1-ND 148 1.30 1.11. |67-1349-2-ND 2,000] 614.20/M | CCL-LX253SRSRC 
15 |25x29mm | Yellow/Green | Water Clear | 585/565 21 | 30/25 20 90 —|67-1351-1-ND 96 84 72 | 67-1351-2-ND 2,000) 398.40/M | CCL-Lx253veC 
Green/Green 565 2.0 25 20 90 |67-1350-1-ND 96 84 72 | 67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253GGC 
SuperRed | Water Clear 660 17 5 600 25 |67-1393-1-ND@+ 78 69 59 |67-1393-2-NDe+ 1,000; 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR11 
Red Water Clear 635 20 30 80 25 ‘| 67-1384-1-NDe 47-42-36. | 67-1384-2-NDe 1,000} 195.88 | SSL-LXA228IC-TR11 
46. | 30%28cimn Yellow Yellow Diffused] 585 24 30 15 50 |67-1145-1-NDe 48 4236. |67-1145-2-NDe 1,000} 197.54 | SSL-LXA228YD-TR11 
a Yellow Water Clear 585 24 30 30 25 ‘| 67-1386-1-ND@ 47-4236. :| 67-1386-2-ND® 1,000} 195.88 | SSL-LXA228YC-TR11 
Green Green Diffused] 565 24 25 4 50 | 67-1141-1-NDe 48 4236. | 67-1141-2-NDe 1,000} 197.54 | SSL-LXA228GD-TR11 
Green Water Clear 565 22 5 30 25 _|67-1385-1-ND@ 47 A236. | 67-1385-2-ND® 1,000} 195.88 | SSL-LXA228GC-TR11 
SuperRed | Water Clear 660 17 5 600 25 |67-1394-1-ND¢ 78 69 59 | 67-1304-2-ND+ 1,000; 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR21 
Red Red Diffused | 635 2.0 30 12 50 | 67-1143-1-NDe 50 4438. ‘| 67-1143-2-NDe 1,000} 207.50 |SSL-LXA2281D-TR21 
Red Red Diffused | 635 20 30 12 50 |67-1144-1-ND* 52 46.39 | 67-1144-2-ND* 1,000} 215.80 |SSL-LXA228LID-TR21 
Pale Red Water Clear 635 20 30 60 25 ‘| 67-1387-1-NDe 47 4236. | 67-1387-2-NDe 1,000} 195.88 | SSL-LXA228IC-TR21 
Ox2omm Yellow [Yellow Diffused] 585 20 20 12 50 |67-1146-1-ND 48 42 36 | 67-1146-2-ND 1,000} 197.54 | SSL-LXA228YD-TR21 
Yellow Water Clear 585 20 20 30 25 ‘| 67-1389-1-NDe 474236. ‘| 67-1389-2-NDe® 1,000; 195.88 |SSL-LXA228YC-TR21 
Green Green Diffused] 565 24 30 4 50 |67-1142-1-ND 50 4438. -|67-1142-2-ND 1,000} 207.50 |SSL-LXA228@D-TR21 
Green Water Clear 565 24 30 30 25 _|67-1388-1-ND@ 47 42-36. | 67-1388-2-ND@ 1,000} 195.88 | SSL-LXA228GC-TR21 
Super Red 690 17 Ps 600 25 |67-1395-1-ND@+ 78 69 59 |67-1395-2-NDet 1,000; 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR31 
Red 635 20 30 60 25 | 67-1390-1-NDe 47 42-36. | 67-1390-2-NDe 1,000} 195.88 | SSL-LXA228IC-TR31 
18, / 20x 25mm Yellow wae 585 20 20 30 25 ‘| 67-1392-1-NDe 47 42-36. | 67-1392-2-NDe 1,000} 195.88 | SSL-LXA228YC-TR31 
Green 565 24 30 30 25 _|67-1391-1-ND@ 47 42 36 | 67-1391-2-NDe@ 1,000} 195.88 | SSL-LXA228GC-TR31 
SuperRed | Red Diffused | 660 17 30 80 60 |67-1377-1-NDe 1.00 88 75 |67-1377-2-NDe 1,000; 415.00 | SSF-LXH305SRD-TR 
T-1 (3mm) Red Red Diffused | 635 20 30 40 60 | 67-1374-1-NDe 76 67 57 |67-1374-2-ND® 1,000} 315.40 | SSF-LXH305ID-TR 
19 RA Yellow Yellow Diffused] 585 24 30 30 60 | 67-1376-1-NDe 76 67 57 |67-1376-2-ND® 1,000} 315.40 | SSF-LXH305YD-TR 
Green Green Diffused] 565 22 5 30 60 | 67-1375-1-NDe 76 67 57 |67-1375-2-ND® 1,000} 315.40 | SSF-LXH305@D-TR 
@ RoHS Compliant *Lowcurrent version, lights at2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity § See Data Sheet for Polarity Marking (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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i ’ —- 
Lene Surface Mount LEDs (Cont) Digi Reel” 
ead 
Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _|Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing _| Part No. 
Super Red 636 2.0 30 60 110 67-1634-1-ND@ 51 45 39 | 67-1634-2-ND® 500 105.41 | SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow 590 24 30 170 110 67-1630-1-ND@ 51 45 39 | 67-1630-2-ND® 500 106.24 | SMF-2432SYC-TR 
20 RA Yellow Water Cl 585 2.0 30 14 110 67-1632-1-ND. 35 31 .27 | 67-1632-2-ND 500 72.21 | SMF-2432YC-TR 
Green Senne 565 22 25 14 110 |67-1631-1-ND® 34.31.26. |67-1631-2-ND@ 500 71.38. | SMF-2432G6-TR 
Ultra Green 525 3.5 30 160 110 67-1635-1-ND@ 6.40 5.60 4.80 |67-1635-2-ND® 500 1328.00 | SMF-2432UPGC-TR 
Super Blue 470 3.5 30 140 110 67-1832-1-ND@ 3.32 2.91 2.49 |67-1832-2-ND® 500 688.90 | SMF-2432USBC-TR 
Super Red Red Diffused 660 At 30 80 60 67-1644-NDt 80 7 61 |= _ — _ |SMF-HM1530SRD-305 
a4 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1641-NDt@ 70 62 53 |— _ — |SMF-HM15301D-305 
RA Yellow Yellow Diffused 585 241 30 30 60 67-1642-NDt 70 62 53 |= =_ — | SMF-HM1530YD-305 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1643-NDt 70 62 53 |— _ — |SMF-HM1530GD-305 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1622-NDt 80 wal 61 |= - — _ |SMF-HM1530SRD-509 
99 T-1 3/4 Red Red Diffused 635 2.0 25 30 60 67-1645-NDt 70 62 53 |= _ — _ |SMF-HM15301D-509 
(5mm) RA Yellow Yellow Diffused 585 24 25 30 60 67-1620-NDt 70 62 53 |= =_ —_ |SMF-HM1530YD-509 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1621-NDt 710 62 53 |— _ — |SMF-HM1530GD-509 
Super Red 660 ard 30 80 90 67-1827-1-ND@¢ 68 60 52 | 67-1827-2-ND@+ 500 141.93 | SML-LXR44SRC-TR 
Super Red 636 2.0 30 170 90 67-2029-1-ND@ 90 79 68 | 67-2029-2-ND® 500 187.00 | SML-LXR44SIC-TR 
3.6x 4.0mm Red Water Clear 635 2.0 30 25 90 67-1826-1-ND® 53 47 ~~ 40 ‘| 67-1826-2-ND@ 500 110.39 | SML-LXR441C-TR 
23 | RA Super Yellow 2.0 30 200 90 90 67-2031-1-ND® 85 75 64 -|67-2031-2-ND@ 500 176.00 | SML-LXR44SYC-TR 
Yellow 585 24 30 9 90 67-1828-1-ND@ 53 A7 ~~ 40 ‘| 67-1828-2-ND® 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
Super Green Water Clear 574 2.2 25: 210 90 67-2030-1-ND® 1.35 118 1.02 |67-2030-2-ND@ 500 279.50 |SML-LXR44SUGC-TR 
Green 565 2.2 25 25 90 67-1825-1-ND@ 53 47 ~— 40 ‘| 67-1825-2-ND@ 500 110.39 | SML-LXR44GC-TR 
Super IntensityRed 635 2.0 30 700 60 67-2065-1-ND@ NEW! 1.07 94 80 | 67-2065-2-ND@ NEW! | 350 154.70 | SML-H1505SIC-TR 
Super Orange 610 24 30 1,500 68 67-2066-1-ND@ NEW! 1.46 1.28 1.10 |67-2066-2-ND® NEW! | 350 211.40 | SML-H1505S0C-TR 
Super Ultra Green | Water Clear 575 2.0 30 200 68 67-2067-1-ND@ NEW! 1.46 1.28 1.10 |67-2067-2-ND® NEW! | 350 211.40 | SML-H1505SUGC-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 750 60 67-2068-1-ND@ NEW! 1.07 94.80 | 67-2068-2-ND@ NEW! | 350 154.70 | SML-H1505SYC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.3 20 7,000 45 67-2069-1-ND@ NEW! 1.60 1.40 1.20 |67-2069-2-ND® NEW! | 350 232.05 | SML-H1505UPGC-TR 
Ultra White | Water Clear _ 33 20 14,000 30 |67-2070-1-ND@ NEW! 1.95 1.71 1.47 |67-2070-2-ND@ NEW! | 350 283.85 | SML-H1505UWC-TR 
24 | (5mm) SMD | Ultra Super Blue 470 3.3 20 2,500 40 67-2071-1-ND@ NEW! 1.74 1.53 1.31 |67-2071-2-ND@ NEW! | 350 252.70 |SML-H1505USBC-TR 
Red 635 2.2 30 1,100 
Blue Water Clear 465 3.4 20 600 70 67-2072-1-ND@§ NEW! 2.49 218 1.87 |67-2072-2-ND@§ NEW!) 350 361.20 | SML-H1505SIUGUBCTR 
Green 520 3.4 20 2,200 
Red 635 2.2 30 1,100 
Blue White Diffused 465 3.4 20 600 60 67-2073-1-ND@§ NEW! 2.49 218 1.87 |67-2073-2-ND@§ NEW!) 350 361.20 | SML-H1505SIUGUBWTR 
Green 520 3.4 20 2,200 
@ RoHS Compliant *Lowcurrent version, lights at2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity § See Data Sheet for Polarity Marking 
AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength)  (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 636 2.0 30 140 120 67-1878-1-ND@ 40 36 31 | 67-1878-2-ND@ | 2,000 167.66/M SML-LX0402SIC-TR 
25 0402 Orange Water Clear 610 2.0 30 120 120 67-1879-1-ND@ 38 33 29 | 67-1879-2-ND@ | 2,000 156.04/M SML-LX0402S0C-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 60 120 67-1880-1-ND@ 40 36 31 | 67-1880-2-ND@ | 2,000 167.66/M SML-LX0402SYC-TR 
Green 574 2.2 25 45 120 67-1881-1-ND@ 82 72 62 | 67-1881-2-ND@ | 2,000 338.64/M SML-LX0402SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 60 140 67-1690-1-ND@ AL 34 28 | 67-1690-2-ND@ | 4,000 225.76/M SML-LX0603SIW-TR 
9 0603 Super Orange White Diffused 610 2.0 30 60 140 67-1691-1-ND@ AL 34 28 | 67-1691-2-ND@ | 4,000 225.76/M SML-LX0603SOW-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 60 140 67-1694-1-ND® AQ Al .33 | 67-1694-2-ND@ | 4,000 272.24/M SML-LX0603SYW-TR 
Super Ultra Green 574 2:2 25 45 140 67-1693-1-ND@ 60 50 AO | 67-1693-2-ND@ | 4,000 332.00/M SML-LX0603SUGW-TR 
Super Red 636 2.0 30 60 140 67-1636-1-ND@ 36 30 24 | 67-1636-2-ND® | 3,000 199.20/M SML-LX0805SIC-TR 
3 0805 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 60 140 67-1637-1-ND@ 36 30 24 | 67-1637-2-ND@ | 3,000 199.20/M SML-LX0805S0C-TR 
Ultra Green 625 3.5 30 45 140 67-1640-1-ND® 5.28 440 3.52 | 67-1640-2-ND@ | 3,000 2921.60/M SML-LX0805UPGC-TR 
Super Blue 470 3.5 30 25 140 67-1638-1-ND@® 3.18 2.65 2.12 | 67-1638-2-ND@ | 3,000 1759.60/M SML-LX0805USBC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 70 140 67-1695-1-ND® 24 22 19 | 67-1695-2-ND® | 3,000 101.26/M | SML-LX1206SIC-TR 
5 4206 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 70 140 67-1696-1-ND@ AQ 43 .37 | 67-1696-2-ND@ | 3,000 202.52/M SML-LX1206S0C-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 70 140 67-1699-1-ND@ 66 58 50 | 67-1699-2-ND@ | 3,000 272.24/M SML-LX1206SYC-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 45 140 67-1698-1-ND®@ 1.08 95 81 | 67-1698-2-ND@ | 3,000 448.20/M SML-LX1206SUGC-TR 
7 4210 Red/Green Water Clear 660/565 | 1.7/2.2 | 30/25 15/10 160 67-1703-1-ND@ 83 73 63 | 67-1703-2-ND@ | 3,000 343.62/M SML-LX1210SRSGC-TR 
Red/Red 635 2.0 25 10 160 67-1704-1-ND AB 38 .33 | 67-1704-2-ND 3,000 179.28/M SML-LX12101IC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 250 120 67-1705-1-ND@ 72 63 54 | 67-1705-2-ND@ | 2,000 298.80/M SML-LX2832SIC-TR 
8 0832 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 300 120 67-1706-1-ND@ 72 64 55 | 67-1706-2-ND@ | 2,000 300.46/M SML-LX2832S0C-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 140 120 67-1708-1-ND@ sf: 64 55 | 67-1708-2-ND@ | 2,000 300.46/M SML-LX2832SYC-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 150 120 67-1707-1-ND@ 2: 64 55 | 67-1707-2-ND@ | 2,000 300.46/M SML-LX2832SUGC-TR 
Red 636 2.0 25 70 160 67-1710-1-ND. 40 33 27 | 67-1710-2-ND 3,000 219.12/M SML-LXR85SIC-TR 
42 | 0.5x3.2mm Orange Water Clear 610 2.0 30 75 160 67-1712-1-ND 40 33 27 |= _ _ SML-LXR85SO0C-TR 
Yellow 590 2.0 25 50 160 67-1714-1-ND@ 55 AG 37 | 67-1714-2-ND@ | 3,000 305.44/M SML-LXR85SYC-TR 
Green 574 22. 25 45 160 67-1713-1-ND@ 59 9 39 | 67-1713-2-ND@ | 3,000 323.70/M SML-LXR85SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 300 90 67-1722-1-ND@ 96 84 72 | 67-1722-2-ND@ | 2,000 398.40/M SML-LX23SIC-TR 
14 | 2.0x3.0mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 200 90 67-1725-1-ND® 96 84 72 | 67-1725-2-ND@ | 2,000 398.40/M SML-LX23SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22. 25 80 90 67-1724-1-ND@® = 1.24 1.09 93 | 67-1724-2-ND@ | 2,000 512.94/M SML-LX23SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 475 25 67-1727-1-ND@ 82 72 62 | 67-1727-2-ND@ | 1,000 338.64 SSL-LXA228SIC-TR11 
16 | 2.0x25mm Super Orange Water Clear 610 2.0 30 700 25. 67-1728-1-ND@ 82 a2 62 | 67-1728-2-ND@ | 1,000 338.64 SSL-LXA228S0C-TR11 
Super Yellow 590 2.0 30 300 25 67-1730-1-ND® 66 58 50 | 67-1730-2-ND@ | 1,000 272.24 SSL-LXA228SYC-TR11 
Super Green 575 22 25 200 25 67-1729-1-ND@ 51 A5 39 | 67-1729-2-ND@ | 1,000 210.49 SSL-LXA228SUGC-TR11 
T-1 (3mm) Super Orange —__| Orange Diffused 610 21 30 100 60 67-1744-1-ND 2.16 189 162 |— _ _ SSF-LXH305S0D-TR 
19 RA Super Green Green Diffused 565 2:2. 30 150 60 67-1742-1-ND@ = 1.20 1.06 91 | 67-1742-2-ND@ | 1,000 499.66 SSF-LXH305SGD-TR 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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EB Surface Mount LEDs (Cont) Digi@Reel° 


InGan Surface Mount LEDs 


Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. ul 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 4206 Ultra White Yellow Diffused 550 3.5 30 90 140 67-1866-1-ND® 3.14 2.75 2.36] 67-1866-2-ND@ 3,000 | 1303.10/M | SML-LX1206UWW-TR 
Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 25 25: 140 67-1701-1-ND@ 246 2.15 1.85] 67-1701-2-ND® 3,000 | 1019.24/M | SML-LX1206USBC-TR 
8 2832 Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 60 120 67-1709-1-ND@ 246 2.15 1.85] 67-1709-2-ND® 2,000 | 1019.24/M | SML-LX2832USBC-TR 
12 | 0.5x 3.2mm Blue Water Clear 470 3.5 25 30 160 67-1716-1-ND 1.84 1.54 1.23] 67-1716-2-ND 3,000 | 1019.24/M | SML-LXR85USBC-TR 
14 | 2.0x 3.0mm | Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 60 90 67-1726-1-ND 246 2.15 1.85] 67-1726-2-ND 1,000 1019.24 | SML-LX23USBC-TR 
2.0 x 2.5mm 
16 Gull Wing Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 250 25 67-1731-1-ND 246 2.15 1.85] 67-1731-2-ND 1,000 1019.24 | SSL-LXA228USBC-TR11 
19 T-1 RA Ultra Super Blue | Blue Diffused 470 3.5 30 80 60 67-1746-1-ND@ 436 3.82 3.27| 67-1746-2-ND@ 1,000 1809.40 | SSF-LXH305USBD-TR 
RoHS Compliant 
High Power 1 Watt LEDs 
Peak Vi If Viewing 
Emitted Wavelength | (V) (mA) Ww Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
70 67-2034-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC 
ee ean: ay 2 a 2 110 67-2035-ND 3.96 3.60 3.10 | SML-LX1610SIC/A 
Yellow Water Clear 590 o4 350 99 70 67-2036-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC 
110 67-2037-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC/A 
70 67-2038-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UPGC 
26 10.60 x 10mm Green Water Clear 525 40 350 25 to 67-2039-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UPGC/A 
pluie Water Clear 470 35 350 5 70 67-2040-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC 
110 67-2041-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC/A 
Ultra White Water Clear _ 35 350 30 70 67-2042-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC 
110 67-2043-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC/A 
High Power 1.5 Watt LEDs 
Peak Vi If Viewing Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Wavelength (V) (mA) lv Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 250 Part No. 
Super Red Clear 630 2.0 350 23 120 67-2045-1-ND 6.39 5.60 4.80 67-2045-2-ND 663.25 SML-LX2723SIC-TR 
Super Yellow Clear 590 2.0 350 23 120 67-2046-1-ND 6.39 5.60 4.80 67-2046-2-ND 663.25 SML-LX2723SYC-TR 
27 | 7.0x6.0mm | Ultra Pure Green | Clear 625 3.2 350 33 120 67-2047-1-ND 12.08 10.57 9.06 67-2047-2-ND 1253.25 SML-LX2723UPGC-TR 
Ultra Blue Clear 470 3.2 350 5 120 67-2048-1-ND 10.66 9.33 8.00 67-2048-2-ND 1105.50 SML-LX2723USBC-TR 
Ultra White Clear _ 3.2 350 23 120 67-2049-1-ND 10.66 9.33 8.00 67-2049-2-ND 1105.50 SML-LX2723UWC-TR 
NEW! High Power 5 Watt LED 
Peak VE If Viewing Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) v Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
28 10.10mm White Clear _ 7.3 700 190 130 67-2056-1-ND 35.52 31.08 26.64 | 67-2056-2-ND 7370.40 SML-LX3939UWC-TR 
Light Engine LEDs 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) Wv Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 a 10 100 Part No. 
White Clear _ 3.2 350 23 120 67-2050-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 LXP-LIGHTENGINE-W 
Development Super Red Clear 630 2.0 350 23 120 67-2051-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 LXP-LIGHTENGINE-R 
29 Boards Ultra Blue Clear 470 3.2 350 5 120 67-2052-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 LXP-LIGHTENGINE-B 
Super Yellow Clear 590 2.0 350 23 120 67-2053-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 LXP-LIGHTENGINE-Y 
Ultra Pure Green Clear 525 3.2 350 33 120 67-2054-ND 15.96 1477 13.25 11.97 LXP-LIGHTENGINE-G 


Cathode 


~Marks 2.00 
1,10 (2 Ples.) 


Peak Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength VE If lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

Red 660 17 30 80 

1 2.8 x 3.2mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1820-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M | SML-LX2832SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 60 
Red 636 2.0 25 75 

2 3.2 x 3.6mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1821-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1821-2-ND 1,000 1070.70 | SML-LX3632SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 50 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2563 
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LED Operating | Operating 
Diameter Emitted Current Type Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (mm) Color (mA) Volt (V) Part No. i 25 100 | Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND@ 1.02 85 68 | SSL-LX203CIT 
1 2 Green 20 22 67-1198-ND@ 1.02 85 68 | SSL-LX203CGT 
2 Yellow 20 2 67-1199-ND® 1.02 85 68 | SSL-LX203CYT 
2 Red 20 1.7 67-1200-ND® 1.26 1.05 84 | SSL-LX203CSRT 
2 LED Tester BOX: ss25 eeepc viassccssancanns 67-2033-ND 38.00 _- —__| TRILED-TEST-BOX 
2  _ za0s0mn 
ct Epoxy | Typical mCD | Emission| Peak Vi@ 
: & oO Emitted| Lens | Intensity Total |Wave- | 20mA If | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
Bess ae Fig.| Color | Color| @ 20mA lf | Angle | length | Typ. Max.| If Max. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
LED-Tester 10MM Mega-Brite Lites 
Or/Red | Clear 4500 8 620nm | 2.1 2.5 | 30mA | 67-1399-ND@ 2.37 1.98 1.78] SSL-LX100133X0C 
eee 3 | Green | Clear 1600 e° 568nm | 2.2 2.7 | 25mA | 67-1400-ND 12 60 -54 | SSL-LX100133XGC 
1-800-278-5668 Yellow | Clear 2500 8° 590nm | 2.1 2.5 | 30mA | 67-1401-ND® 2.61 2.18 1.96} SSL-LX100133XYC/B 
Color lo View If | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig Pin1 Pin3 Vf | (mcd) | Angle | (mA) | Part No. al 25 100 250 Part No. 
4 2.54 Bi-Color LEDs — RoHS Compliant 
Green | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 16 63 51 A4 SSL-LX3059GYW 
o. | 4 Red Green | 2.0 30 60° 20 | 67-1327-ND 75 63 51 A4 SSL-LX30591GW 
BOS SEE Red | Yellow | 2.0 | 30 | 60° | 20 |67-1328-ND 75 63 51 _—_—.44_| SSL-LX3059IYW 
@ RoHS Compliant 


Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 
Intensity: 3mcd Standby Current: 5yA 


A 
Cathode 
Mark 


Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.|  (V) Angle | Part No. 1 10 25 100 ‘| Part No. 
1 2.5 60° 67-1195-ND@t 1.11 _ 93 74 SSL-LX5093LBI-SRD 
2 | 3.75-7.5 60° 67-1196-ND@t 1.44 _— 1.20 96 SSL-LX5099LBI-SRD 
3 2.5 140° | 67-1193-1-ND 1.80 1.58 _ 1.35 SML-LX1206LBI-SRD 
4 | 3.75-7.5 140° | 67-1194-1-ND 2.28 2.00 — 1.71 SML-LX1210LBI-SRD 
@ RoHS Compliant — t Bulk pricing 


T-1 3/4 Flashing 
LED Lamps 


Features: 
* Operating Voltage: 3.0 ~ 14.0 
* Blinking Frequency: 1.5 ~ 2.5Hz 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 100°C 


lo @ 
Color VF=9V| Viewing | Digi-Key Price Each Lumex 

Color Source | (mcd)| Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. 

Red/Diff. Brt. Red | 200 60° 67-1499-ND___.93 .78 .62 | SSL-LX5093BSRD 

Dark Red/Diff. | Red 4.0 60° 67-1497-ND 84 eral 57 | SSL-LX5093BHD 

Red/Diff. Red 40 60° 67-1498-ND 84 71 57 | SSL-LX5093BID 

Green/Diff. Green 20 60° 67-1496-ND 84 71 57 | SSL-LX5093BGD 

Yellow/Diff. Yellow 20 60° 67-1495-ND 84 FA .57 | SSL-LX5093BYD 
20mm 6-Element LED Dome Bolt 


106 


138 


|_|-—.925(23.5) —> 
(2.90) (3.50) 
: Ba 
f ry Ly 
o787 | Cathode 19 
‘ 9.906(23.00 | 
( ) .531(13.50) Cathode 
Wave- | Vf If lo @ 
length | Typ. | Max. |If=20mA] Digi-OKey Price Each Lumex 
Color A(nm) | (V) (mA) | (med) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Green 565 6.6 25 25 67-1526-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6GD 
Red 635 6.0 30 35 67-1527-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6ID 
Red 660 §.1 30 60 67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 | SSL-LX20R6SRD 
Yellow 585 6.3 30 23 67-1529-ND 1.74 145 1.16 | SSL-LX20R6YD 
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PC Mount LED Arrays / Light Bars 
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Emitted lo If | Digi-Key Price Each Lumex 
|Fig.| Color | Vf |(med)| (mA) | Part No. if] 25 100 | Part No. 
1 | Green | 2.2) 10 25 |67-1008-ND® 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
1 Red | 2.0] 4 30 |67-1009-ND® 2.13 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
1 Red | 2.0] 10 30 |67-1010-ND® 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
2 | Green | 2.2) 10 30 |67-1524-ND® 3.90 3.25 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
2 Red 1.7| 40 30 | 67-1525-ND® 6.72 5.60 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
3 Red | 2.1 5 30 |67-1011-ND® 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8825 
3 | Green | 2.2 5 30 |67-1012-ND® 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
4 Red | 2.0] 25 30 |67-1013-ND® 91 -76 .61 | SSB-LX2300IW 
5 Red | 2.1] 50 30 |67-1014-ND® 1.36 1.14 .91 | SSB-LX2350IW 
4 | Yellow | 2.1] 18 30 |67-1015-ND® 91 -76 -61 | SSB-LX2400YW 
5 | Yellow | 2.1) 40 30 |67-1016-ND® 1.36 1.14 -91 | SSB-LX2450YW 
4 | Green | 2.2) 25 25 |67-1017-ND® 91 -76 .61 | SSB-LX2500SGW 
6 Red | 2.1] 25 30 |67-1018-ND® 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2600IW 
7 Red | 2.1] 25 30 |67-1019-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2620IW 
8 Red | 2.0/ 50 30 |67-1020-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2635IW 
9 Red | 2.1] 45 30 |67-1021-ND® 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2655IW 
10) Red | 2.1} 80 30 |67-1022-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2685IW 
6 | Yellow | 2.1) 18 30 |67-1023-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2700YW 
7 | Yellow | 2.1) 18 30 |67-1024-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2720YW 
8 | Yellow | 2.1] 40 30 | 67-1025-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2735YW 
9 | Yellow | 2.1) 35 30 |67-1026-ND® 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2755YW 
10 | Yellow | 2.1) 70 30 |67-1027-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
9 |Red/Yel| 2.1) 25 30 |67-1028-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2950IYW 
9 |Red/Grn} 2.1) 25 |30/25|67-1029-ND® 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2965IGW 
4 Red 1.7| 40 30 | 67-1030-ND® 1.04 87 -70 | SSB-LXA100SRW 
5 Red 1.7] 80 30 |67-1031-ND® 1.53 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
9 Red 1.7] 80 30 | 67-1032-ND® 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXC100SRW 
if Red 1.7] 40 30 |67-1034-ND® 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXE100SRW 
8 Red 1.7] 80 30 |67-1035-ND® 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXF100SRW 
10) Red 1.7] 150 | 30 |67-1036-ND® 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 
5 | Green | 2.2) 150 | 20 |67-2032-5-ND®@ 6.96 5.80 4.06 | SSB-LX2550SUGW 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 8 
990 O47 
911.25 O75 
24 AWG 
(rear panel mount) (rear panel mount) (reflector bezel) 
Emitted Peak Wavelength} Vg (V/) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical | Maximum | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1190-ND@ 1.20 96 84 SSI-LXH3121D-150 
Green Green Diffused 565 24 25 30 60 67-1191-ND@ 1.20 96 84 SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1192-ND@ 63 50 A4 SSI-LXH312ID 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 70 60 67-1150-ND@ 1.25 1.00 88 SSI-LXR1612SRD 
3 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1147-ND@ 1.13 90 19 SSI-LXR16121D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1149-ND@ 1.13 90 79 SSI-LXR1612YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1148-ND@ 1.13 90 19 SSI-LXR1612GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 65 60 67-1154-ND® 1.30 1.04 a) SSI-LXR3612SRD 
4 Tt (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1151-ND@ 1.18 94 83 SSI-LXR36121D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1153-ND® 1.18 94 83 SSI-LXR3612YD 
Green Green Diffused 565 oe 25 30 60 67-1152-ND@ 1.18 94 83 SSI-LXR3612GD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND® 1.88 1.50 1.32 SSI-LXH600HGW-150 
5 | T-13/4 (6mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1188-ND@ 1.15 92 81 SSI-LXH600ID-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1189-ND@ 1.15 92 81 SSI-LXH600GD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 60 120 67-1158-ND@ 1.30 1.04 1 SSI-LXH387SRD 
6 | 1-1.3/4 (smm) Red Red Diffused 635 2.0 30 10 120 67-1155-ND® 1.13 90 19 SSI-LXH3871D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 120 67-1157-ND@ 1.13 90 79 SSI-LXH387YD 
Green Green Diffused 565 2.2 30 10 120 67-1156-ND® 1.13 90 19 SSI-LXH387GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1677-ND@ 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
AllnGap Red Red Diffused 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND® 2.60 2.08 1.82 SSI-RM3091S1ID-150 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1676-ND@ 2.16 1.73 1.52 SSI-RM30911D-150 
Super Orange Orange Diffused 610 2.0 30 100 60 67-1680-ND® 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SOD-150 
7 T-1 (3mm) Super Yellow Yellow Diffused 590 24 30 100 60 67-1682-ND@ 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SYD-150 
Super Ultra Green Green Diffused 574 2.2 25 50 60 67-1688-ND® 2.75 2.20 1.93 SSI-RM3091SUGD-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 20 60 67-1678-ND@ 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 20 60 67-1675-ND® 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091GD-150 
Ultra Super Blue Blue Diffused 470 3.5 30 60 60 67-1683-ND@ 4.55 3.64 3.19 SSI-RM3091USBD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1162-ND® 1.38 1.10 97 SSI-LXH9SRD-150 
8 | T-1.3/4 (mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1159-ND@ 1.23 98 86 SSI-LXH9ID/-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1161-ND® 1.23 98 86 SSI-LXH9YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1160-ND@ 1.23 98 86 SSI-LXH9GD-150 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 300 60 67-1166-ND@ 1.25 1.00 88 SSI-LXR4815SRD 
9 | 1-1.3/4 (smm) Red Red Diffused 635 2 30 40 60 67-1163-ND® 1.13 90 19 SSI-LXR48151D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 20 60 67-1165-ND@ 1.13 90 79 SSI-LXR4815YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND® 1.13 90 19 SSI-LXR4815GD 
‘0 hii Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1170-ND@ 85 68 60 SSI-LXH8080SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1167-ND® 70 56 AQ SSI-LXH80801D 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2565 
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Panel Mount LEDs (cont) 
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Emitted Peak Wavelength} Vz (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typical / Maximum |) (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
Yellow Yellow Diffused 585 2A 30 30 60 67-1169-ND@ 70 56 Ag SSI-LXH8080YD 
Ie &mm Green Green Diffused 565 22. 25 30 60 67-1168-ND®@ 70 56 49 SSI-LXH8080GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1174-ND@ 98 718 69 SSI-LXH1090SRD 
1 40mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND@ 85 68 60 SSI-LXH10901D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1173-ND@ 85 68 60 SSI-LXH1090YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1172-ND@ 85 68 60 SSI-LXH1090GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND® 80 64 56 SSI-LXH55SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND® 65 52 46 SSI-LXH551D. 
7 Siam Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 80 67-1177-ND® 65 52 A6 SSI-LXH55YD. 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 80 67-1176-ND® 65 52 46 SSI-LXH55GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 110 67-1182-ND 1.15 92 81 SSI-LXMP059SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1179-ND@ 95 76 67 SSI-LXMPO0591D 
8 exon Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 110 67-1181-ND@ 95 76 67 SSI-LXMPO59YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1180-ND@ 95 76 67 SSI-LXMP059GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1186-ND® 1.00 80 70 SSI-LXHO72SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1183-ND® 85 68 60 SSI-LXHO72ID 
ut eax7mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 9 110 67-1185-ND® 85 68 60 SSI-LXHO72YD 
Green Green Diffused 565 22 25 9 110 67-1184-ND® 85 68 60 SSI-LXHO72GD 
Super Red Water Clear 660 18 30 60 60 67-1545-ND® 1.65 1.32 1.16 SSI-LXMP5011SRC-150 
Red Water Clear 635 2.0 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP50111C-150 
Ig oxemm Yellow Water Clear 585 24 30 15 60 67-1546-ND® 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011YC-150 
Green Water Clear 565 2.2 25 15 60 67-1543-ND® 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011GC-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 40 110 67-1204-ND@ 2.48 1.98 1.74 SSA-LXB525SRD 
16 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 110 67-1201-ND@ 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB5251D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1203-ND® 1.60 1.28 1.12 SSA-LXB525YD 
Green Green Diffused 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND® 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525GD 
Super Red Red Diffused 660 18 30 25 60 67-1208-ND® 4.45 3.56 3.12 SSA-LXH1025SRD 
17 25x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 60 67-1205-ND® 3.10 2.48 217 SSA-LXH10251D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 60 67-1207-ND® 3.48 2.78 2.44 SSA-LXH1025YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 60 67-1206-ND@ 3.10 2.48 2.17 SSA-LXH1025GD 
Super Red Red Diffused 660 2.0 30 30 80 67-1212-ND@ 6.63 5.30 4.64 SSA-LXH1225SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1209-ND® 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH12251D 
8 25x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 80 67-1211-ND@ 4.78 3.82 3.35 SSA-LXH1225YD 
Green Green Diffused 565 2.0 30 10 80 67-1210-ND@ 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH1225GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 80 67-1216-ND® 5.48 4.38 3.84 SSA-LXB102SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 8 80 67-1213-ND® 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102ID 
: amm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXB102YD 
Green Green Diffused 565 24 25 8 80 67-1214-ND® 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
@ RoHS Compliant 
LED Holders 
Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
20 T1 Black Nylon -160” (4.06) 67-1330-ND® 60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
21 T1 Black Nylon .225” (5.71) 67-1331-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon .250” (6.35) 67-1332-ND@ 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 T1-3/4 Black Nylon .330” (8.38) 67-1333-ND® 60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Clip and Ring for T1-3/4 .250” (6.35) 67-1044-ND® 36 1.35 4.50 SSH-LX5090 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Emitted Peak Wave- Ve (V) If (mA) lo Viewing Angle | Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens length (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
LED Miniature Wedge Base 
Red Milky White Diff. 626 12 30 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 30 8000 30 441-1005-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UWB12 
Ultra Green Milky White Diff. 525 12 30 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPW12 
Pure Green Water Clear 525 12 30 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPWB12 
1 Super Blue Milky White Diff. 470 12 30 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 30 7000 30 441-1007-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Milky White Diff. = 12 30 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOW12 
Ultra White Water Clear = 12 30 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOWB12 
1156 Based LED Lamp 
Red 626 12 110 47000 30 441-1012-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B156U12 
Yellow 590 12 110 48500 30 441-1011-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B153S12 
2 Green Water Clear 525 12 110 70400 30 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B152UP12 
Super Blue 470 12 110 13500 30 441-1013-ND 10.52 9.21 7.89 SSP-1156B157U12 
Ultra White = 12 110 48000 30 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B15912 
1157 Based LED Lamp 
Red 626 12 80 47000/15600 30 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 48500/16100 30 441-1015-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B153S12 
Ultra White = 12 80 48000/16000 30 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 SSP-1157B15912 
3157 Based LED Lamp 
Red 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB6U12 
i Super Yellow Wciee Cidat 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB3S12 
Ultra Super Blue 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB7U12 
Ultra White = 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 SSP-3157WB912 
Bayonet (BA15) Base 
Red 626 12 140 102400 60 441-1026-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB156U12G 
P Yellow Maen eas 590 12 140 106200 30 441-1025-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB153S12G 
Red 626 12 140 102400/33800 60 441-1029-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB156U12G 
8 Yellow Weer cleat 590 12 140 106200/35000 60 441-1028-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB153S12G 


= Tyco Electronics NEW! Hermaphroditic Blade and DigiDReel” 


Authorized Distributor Receptacle Connectors 


The Hermaphroditic Blade and Receptacle connector is a SMT connector and is intended for use with in-line board-to-board applications. Applications: * LED lighting modules « Incadescent 
lighting strips * Channel lettering Electrical: * Operating current: 5 AMPS * Operating Voltage: 90VAC/90VDC =» Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC Mechanical: Operating Tem- 
perature: -40°C ~ 105°C Materials: * Housing: UL 94V-O high temperature resistant thermoplastic * Contact: Copper Alloy, tin over nickel plated Standards and Specifications: UL and cUL 
Recognized, File No. E28476 


Cut Tape Tape and Reel 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Positions Color mm Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
2 7.90 A99123CT-ND -90 76 61 A99123TR-ND 451.67 1954289-1 
4 White 15.90 A99124CT-ND 177 1.48 1.19 A99124TR-ND 885.98 1954289-2 
6 23.90 A99125CT-ND 2.36 1.97 1.58 A99125TR-ND 1180.29 1954289-3 
2 7.90 A99126CT-ND -90 76 61 A99126TR-ND 451.67 1-1954289-1 
4 Black 15.90 A99127CT-ND 1.77 1.48 1.19 A99127TR-ND 885.98 1-1954289-2 
6 23.90 A99128CT-ND 2.36 1.97 1.58 A99128TR-ND 1180.29 1-1954289-3 


Poke-In LED Lighting Connectors D 


Dimensions in mm 
The low profile SMT and Through-Hole Poke-In wire connectors are designed for lighting applications. They accept 18, 5 7 
20 and 22 AWG solid wire, 18 and 20 AWG pre-bond stranded wire, and 18 AWG stranded wire. Applications: * LED } Fig. 2 NEW! 
lighting controls * General illumination LED fixtures ¢ Interconnecting strings of printed circuit LED light modules 
* Various non-lighting applications that require attaching flying leads to printed circuit boards Electrical: 250VAC/5A, 
250VDC/5A, 1500VAC dielectric withstanding voltage Mechanical: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Wire 
Retention: 5 pound minimum Materials: * Housing: UL 94 VO rated high temperature resistant thermoplastic 
* Contacts: Tin over nickel plated copper alloy 


Cut Tape Tape and 
Digi-Key Price Each Reelt Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. il 25 100 | Qty.| Pricing | Part No. 
1 2 Position SMT A97618CT-ND 73 67 -47 | 800 | 330.36 | 1954097-1 
2 1 Position SMT A99133CT-ND NEW! 55 51 -36 | 500 | 156.45 | 2008563-1 
3 | 1 Position Through-Hole A99134CT-ND NEW! 58 53 -38 | 500 | 164.35 | 2008839-1 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (to91) 2567 


Kingbright SMD LED Displays 


WWW.KINGBRIGHTUSA.COM ‘ i i 
Dimensions in mm 


Peak Digit No. Forward If Iv (ued) Cut Tape 
Emitted Wavelength Size of Voltage (Typ.)| (Max.) @ 10mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Kingbright 
Fig. Color (nm) Inch (mm) Digits (V) (mA) | (Min.) — (Typ.)| Part No. 1 10 25 | Part No. Qty. Part No. 
Red 627 0.3 (7.62) 1 2.0 30 1200 4210 | 754-1023-1-ND 2.21 1.55 1.33 | 754-1023-2-ND | 550 437.80 | ACSA03-41EWA-F01 
Green 565 0.3 (7.62) 1 2.2 25 1200 5600 | 754-1024-1-ND 2.28 1.71 1.37 | 754-1024-2-ND | 550 450.45 | ACSA03-41SGWA-F01 
1 Red 660 0.3 (7.62) 1 1.85 30 4700 19000 | 754-1025-1-ND 2.34 1.76 1.41 550 463.10 | ACSA03-41SRWA-FO1 
Red 627 0.3 (7.62) 1 2.0 30 1200 4210 | 754-1037-1-ND 2.21 1.55 1.33 550 437.80 | ACSC03-41EWA-F01 
Green 565 0.3 (7.62) 1 22 25 1200 5600 | 754-1038-1-ND 2.28 1.71 1.37 550 450.45 | ACSC03-41SGWA-FO01 
Red 660 0.3 (7.62) 1 1.85 30 4700 19000 | 754-1039-1-ND 2.34 1.76 1.41 | 754-1039-2-ND | 550 463.10 | ACSC03-41SRWA-F01 
Green 574 0.4 (10.16) 1 21 30 4700 17400 | 754-1026-1-ND 3.22 2.42 1.94 | 754-1026-2-ND | 400 515.20 | ACSA04-41CGKWA-F01 
Green 565 0.4 (10.16) 1 2.2 25 1900 7000 | 754-1027-1-ND 2.45 1.84 1.47 400 392.00 | ACSA04-41SGWA-F01 
Red 660 0.4 (10.16) 1 1.85 30 4700 18000 | 754-1028-1-ND 2.59 1.95 1.56 400 414.40 | ACSA04-41SRWA-FO1 
2 Red 650 0.4 (10.16) 1 1.95 30 8000 26000 | 754-1029-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1029-2-ND | 400 414.40 | ACSA04-41SURKWA-F01 
Green 574 0.4 (10.16) 1 2.1 30 4700 17400 | 754-1040-1-ND 3.22 2.42 1.94 | 754-1040-2-ND | 400 515.20 | ACSC04-41CGKWA-F01 
Green 565 0.4 (10.16) 1 2.2 25 1900 7000 | 754-1041-1-ND 2.45 1.84 1.47 | 754-1041-2-ND | 400 392.00 | ACSC04-41SGWA-F01 
Red 660 0.4 (10.16) 1 1.85 30 4700 18000 | 754-1042-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1042-2-ND | 400 414.40 | ACSC04-41SRWA-F01 
Red 650 0.4 (10.16) 1 1.95 30 8000 26000 | 754-1043-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1043-2-ND | 400 414.40 | ACSC04-41SURKWA-FO01 
Green 574 0.8 (20.32) 1 2.1 30 8000 30000 | 754-1030-1-ND 4.90 3.68 2.94 | 754-1030-2-ND | 250 490.00 | ACSA08-51CGKWA 
Green 565 0.8 (20.32) 1 2.2 25 1900 7500 | 754-1031-1-ND 4.20 3.15 2.52 | 754-1031-2-ND | 200 336.00 | ACSA08-51SGWA 
3 Red 650 0.8 (20.32) 1 1.95 30 18000 61000 | 754-1032-1-ND 4.55 3.42 2.73 | 754-1032-2-ND | 200 364.00 | ACSA08-51SURKWA 
Green 574 0.8 (20.32) 1 2.1 30 8000 30000 | 754-1044-1-ND 4.90 3.68 2.94 | 754-1044-2-ND | 250 490.00 | ACSC08-51CGKWA 
Green 565 0.8 (20.32) 1 2.2 25 1900 7500 | 754-1045-1-ND 4.20 3.15 2.52 200 336.00 | ACSC08-51SGWA 
Red 650 0.8 (20.32) 1 1.95 30 18000 61000 | 754-1046-1-ND 4.55 3.42 2.73 | 754-1046-2-ND | 250 455.00 | ACSC08-51SURKWA 
Green 574 0.56 (14.22) 1 21 30 8000 35500 | 754-1033-1-ND 3.50 2.63 2.10 | 754-1033-2-ND | 400 560.00 | ACSA56-41CGKWA-F01 
Green 565 0.56 (14.22) 1 2.2 25 3000 13200 | 754-1034-1-ND 3.01 2.26 1.81 400 481.60 | ACSA56-41SGWA-F01 
Red 660 0.56 (14.22) 1 1.85 30 8000 26000 | 754-1035-1-ND 3.15 2.37 1.89 400 504.00 | ACSA56-41SRWA-FO1 
4 Red 650 0.56 (14.22) 1 1.95 30 4700 30000 | 754-1036-1-ND 3.15 2.37 1.89 400 504.00 | ACSA56-41SURKWA-F01 
Green 574 0.56 (14.22) 1 2.1 30 8000 35500 | 754-1047-1-ND 3.50 2.63 2.10 | 754-1047-2-ND | 400 560.00 | ACSC56-41CGKWA-F01 
Green 565 0.56 (14.22) 1 2.2 25 3000 13200 | 754-1048-1-ND 3.01 2.26 1.81 | 754-1048-2-ND | 400 481.60 | ACSC56-41SGWA-F01 
Red 660 0.56 (14.22) 1 1.85 30 8000 26000 | 754-1049-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1049-2-ND | 400 504.00 | ACSC56-41SRWA-F01 
Red 650 0.56 (14.22) 1 1.95 30 4700 30000 | 754-1050-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1050-2-ND | 400 504.00 | ACSC56-41SURKWA-F01 


Light Bar Graph 


Dimensions in mm 


9.94} 


Forward Forward Iv (med) 
LED No. of Voltage (Typ.) Current @ 20mA Digi-Key Price Each Kingbright 
Fig. Color Elements (V) (Max.) (mA) (Min.) (Typ.) Part No. 1 25 100 Part No. 

HE Red 10 2.0 30 1900T 9000t 754-1176-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10EWA 

1 Green 10 2.2 25 3000t 16000t 754-1177-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10GWA 
Red 10 1.85 30 8000t 31000t 754-1178-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10SRWA 

Yellow 10 21 30 1900t 9000T 754-1179-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10YWA 

HE Red 2 2.0 30 7 40 754-1180-5-ND 68 53 43 KB2300EW 

2 Yellow 2 21 30 7 40 754-1182-5-ND 68 53 43 KB2400YW 
Green 2 2.2 25 7 40 754-1184-5-ND 68 53 43 KB2500SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 50 754-1181-5-ND 92 72 58 KB2350EW 

3 Yellow 4 21 30 10 50 754-1183-5-ND 92 72 58 KB2450YW 
Green 4 2.2 25 18 70 754-1185-5-ND 92 72 58 KB2550SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 50 754-1186-5-ND 1.10 86 .70 KB2600EW 

4 Yellow 4 21 30 7 40 754-1189-5-ND 1.10 86 .70 KB2700YW 
Green 4 2.2 25 10 50 754-1192-5-ND 1.10 86 -70 KB2800SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 60 754-1187-5-ND 1.10 86 .70 KB2655EW 

5 Yellow 4 21 30 10 50 754-1190-5-ND 1.10 86 -70 KB2755YW 
Green 4 2.2 25 18 80 754-1193-5-ND 1.10 86 .70 KB2855SGD 

HE Red 8 2.0 30 10 60 754-1188-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2685EW 

6 Yellow 8 21 30 10 50 754-1191-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2785YW 
Green 8 2.2 25 50 200 754-1194-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2885SGD 


t lv (ucd) @ 10mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2568 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Kingbright 


WWW.KINGBRIGHTUSA.COM 


Through-Hole LEDs 


Dimensions in mm 
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Forward Forward 
Peak Voltage Current Iv (med) 
Package Emitted Wavelength (Typ.) (Max.) @ 20mA View Digi-Key Pricing Kingbright 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) (Min.) (Typ.) Angle Part No. 1 20) 100 Part No. 
Green Diffused 565 2.2 25 1.8T 5t 110° 754-1200-ND 10 1.96 6.35 WP113GDT 
1 2x5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 3t 5t 110° 754-1201-ND 10 1.96 6.35 WP113IDT 
Red Diffused 660 1.85 30 36 80 110° 754-1202-ND 13 2.54 8.23 WP113SRDT 
Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 110° 754-1203-ND 10 1.96 6.35 WP113YDT 
2 2x 5mm HE Red/Grn|__ White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 7/4 20/12 110° 754-1204-ND .24 4.71 15.28 WP119EGWT 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 15t 60° 754-1210-ND .09 1.81 5.88 WP132XGD 
3 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 25t 60° 754-1211-ND 10 1.89 6.11 WP132XID 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t¢ 60° 754-1212-ND 10 1.89 6.11 WP132XYD 
Green Diffused 565 2.2 25 5t 10¢ 70° 754-1213-ND 17 3.34 10.81 WP2060GD 
4 4.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15t 70° 754-1214-ND A7 3.34 10.81 WP2060ID 
7 Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1215-ND 7 3.34 10.81 WP2060SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 8t 70° 754-1216-ND AZ 3.34 10.81 WP2060YD 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 50° 754-1217-ND 10 1.89 6.11 WP3A8GD 
5 amin Red Diffused 700 2.25 25 Af 2.5F 50° 754-1218-ND 10 1.89 6.11 WP3A8HD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 25t 50° 754-1219-ND 10 1.96 6.35 WP3A8ID 
Yellow Diffused 590 ei 30 5t 15¢ 50° 754-1220-ND 10 1.96 6.35 WP3A8YD 
6A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 10/10 40/35 60° 754-1221-ND 27 5.22 16.92 WP3VEGW 
6B 3mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 10/7 40/15 60° 754-1222-ND 27 5.22 16.92 WP3VEYW 
6C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 10/7 35/15 60° 754-1223-ND 27 5.22 16.92 WP38VGYW 
7A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 18/18 60/50 60° 754-1232-ND .24 4.71 15.28 WPS59EGW 
7B 5mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 18/18 60/40 60° 754-1233-ND .24 4.71 15.28 WPS59EYW 
7C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 18/18 50/40 60° 754-1234-ND .24 4.71 15.28 WP59GYW 
7D Red/Green White Diffused 660/565 1.85/2.2 30/25 110/18 220/50 60° 754-1235-ND 27 5.22 16.92 WP59SRSGW/CC 
Green Water Clear 574 21 30 110 350 34° 754-1240-ND 13 2.54 8.23 WP7104CGCK 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1242-ND .09 1.81 5.88 WP7104GD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1243-ND .09 1.81 5.88 WP7104ID 
Green Diffused 565 1.9 25 0.7£ 2t 40° 754-1244-ND .09 1.81 5.88 WP7104LGD 
HE Red Diffused 627 1.7 30 0.7¢ 3t 40° 754-1245-ND .09 1.81 5.88 WP7104LID 
Red Diffused 660 1.65 30 8t 20¢ 40° 754-1246-ND 10 1.89 6.11 WP7104LSRD 
Yellow Diffused 590 1.85 30 0.7# 1.5$ 40° 754-1247-ND 10 1.89 6.11 WP7104LYD 
Blue Water Clear 468 3.2 30 180 1000 20° 754-1248-ND 42 8.05 26.09 WP7104PBC/A 
Blue Water Clear 458 3.2 30 1200 2200 45° 754-1249-ND 1.27 24.51 79.43 WP7104PBC/Z 
Orange Water Clear 610 2.0 30 480 1300 34° 754-1250-ND .23 4.50 14.57 WP7104SEC 
8 3mm Red Water Clear 640 2.2 30 2800 5500 34° 754-1251-ND 59 11.31 36.66 WP7104SEC/J2 
Green Water Clear 565 2.2 25 70 150 34° 754-1252-ND .09 1.81 5.88 WP7104SGC 
Red Water Clear 660 1.85 30 480 600 34° 754-1253-ND .09 1.81 5.88 WP7104SRC/D 
Red Water Clear 660 1.85 30 650 800 34° 754-1254-ND 10 1.89 6.11 WP7104SRC/E 
Red Diffused 660 1.85 30 110 150 40° 754-1255-ND 10 1.96 6.35 WP7104SRD/D 
Red Diffused 660 1.85 30 180 250 40° 754-1256-ND 1 2.10 6.82 WP7104SRD/E 
Yellow Water Clear 590 2.0 30 280 700 34° 754-1257-ND .23 4.50 14.57 WP7104SYC 
Yellow Water Clear 590 2.3 30 1200 2200 34° 754-1258-ND 59 11.31 36.66 WP7104SYC/J2 
Green Water Clear 520 3.2 30 1200 3000 34° 754-1259-ND 93 17.91 58.05 WP7104VGC/A 
Green Water Clear 525 3.2 30 3300 9000 34° 754-1260-ND 1.46 28.28 91.65 WP7104VGC/Z 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t 40° 754-1261-ND 09 1.81 5.88 WP7104YD 
Green Water Clear 574 21 30 380 900 20° 754-1262-ND 13 2.54 8.23 WP7113CGCK 
Green Diffused 565 2.2 25 5t 20t 30° 754-1263-ND .09 1.81 5.88 WP7113GD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 45+ 30° 754-1264-ND .09 1.81 5.88 WP7113ID 
Green Diffused 565 1.9 25 0.7£ 2t 30° 754-1265-ND .09 1.81 5.88 WP7113LGD 
HE Red Diffused 627 1.7 30 0.7¢ 5 30° 754-1266-ND 09 1.81 5.88 WP7113LID 
9 Smm Red Diffused 660 1.65 30 8t 20¢ 30° 754-1267-ND 10 1.89 6.11 WP7113LSRD 
Yellow Diffused 590 1.85 30 0.7$ 2t 30° 754-1268-ND 10 1.89 6.11 WP7113LYD 
Blue Water Clear 468 3.2 30 280 1000 16° 754-1269-ND 42 8.05 26.09 WP7113PBC/A 
Blue Water Clear 458 3.2 30 2800 5500 20° 754-1270-ND 1.27 24.51 79.43 WP7113PBC/Z 
Orange Water Clear 610 2.0 30 650 2500 20° 754-1271-ND .23 4.50 14.57 WP7113SEC 
Red Water Clear 640 2.2 30 6700 12000 20° 754-1272-ND 59 11.31 36.66 WP7113SEC/J2 
Green Water Clear 565 2.2 25 70 200 20° 754-1273-ND .09 1.81 5.88 WP7113SGC 
§ Chromaticity Coordinates t+ lv (mcd) @ 10mA_ ¢# lv (mcd) @ 2mA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2569 


Kingbright 
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Through-Hole LEDs (cont) 


Dimensions in mm 
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Forward Forward 
Peak Voltage Current Iv (med) 
Package Emitted Wavelength (Typ.) (Max.) @ 20mA View Digi-Key Pricing Kingbright 
Fig. Type Color Lens (nm) (Vv) (mA) (Min.) (Typ.) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Water Clear 660 1.85 30 900 1100 20° 754-1274-ND .09 1.81 5.88 WP7113SRC/DU 
Red Diffused 660 1.85 30 180 250 30° 754-1275-ND .09 1.81 5.88 WP7113SRD/D 
Red Diffused 660 1.85 30 280 400 30° 754-1276-ND 10 1.89 6.11 WP7113SRD/E 
Red Diffused 660 1.85 30 480 600 30° 754-1277-ND 34 6.60 21.39 WP7113SRD/F 
Red/Green White Diffused 660/565 1.85/2.2 30/25 110/18 200/60 35° 754-1278-ND 28 5.44 17.63 WP7113SRSGW 
Red Water Clear 640 1.9 30 1200 1400 20° 754-1279-ND 23 4.50 14.57 WP7113SURC 
9 5mm Yellow Water Clear 590 2.0 30 650 2000 20° 754-1280-ND 23 4.50 14.57 WP7113SYC 
Yellow Water Clear 590 2.3 30 2200 3800 20° 754-1281-ND 59 11.31 36.66 WP7113SYC/J2 
Green Water Clear 520 3.2 30 1800 5500 20° 754-1282-ND 93 17.91 58.05 WP7113VGC/A 
Green Water Clear 525 3.2 30 10000 22000 20° 754-1283-ND 1.46 28.28 91.65 WP7113VGC/Z 
Yellow Diffused 590 21 30 ST 20t 30° 754-1284-ND .09 1.81 5.88 WP7113YD 
Green Water Clear 515 3.3 25 3800 6500 20° 754-1285-ND 59 11.31 36.66 WP7113ZGC 
Green Diffused 565 2.2 25 1t 4t 100° 754-1304-ND 12 2.39 7.76 WP424GDT 
10 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 3t 5t 100° 754-1305-ND 12 2.39 7.76 WP4241DT 
Yellow Diffused 590 21 30 It 4t 100° 754-1306-ND 12 2.39 7.76 WP424YDT 
Green Diffused 565 2.2 25 1t 4t 100° 754-1307-ND 12 2.39 7.76 WP483GDT 
1 5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8t 5t 100° 754-1308-ND 12 2.39 7.76 WP483IDT 
Yellow Diffused 590 21 30 0.7T 3t 100° 754-1309-ND 12 2.39 7.76 WP483YDT 
12 3mm Cyan Water Clear 0.18/0.39§ 3.3 30 480 1600 34° 754-1310-ND 1.34 25.96 84.13 WP7104PR51C/A 
13 5mm Cyan Water Clear 0.18/0.39§ 3.3 30 900 2200 20° 754-1311-ND 1.34 25.96 84.13 WP7113PR51C/A 
Green Diffused 565 2.2 25 1t 4t 100° 754-1195-ND wot 5.22 16.92 WP1043GD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8T 10F 100° 754-1196-ND ot 5.22 16.92 WP1043ID 
14 3.65 x 6.15mm Green Diffused 565 2.2 25 4 10 100° 754-1197-ND 32 6.16 19.98 WP1043SGD 
Red Diffused 660 1.85 30 36 90 100° 754-1198-ND 34 6.60 21.39 WP1043SRD. 
Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 100° 754-1199-ND 27 5.22 16.92 WP1043YD 
Circuit Board Indicator 
15A 3 HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 77 30/25 60° 754-1205-ND 73 14.14 45.83 WP130WCP/2EGW 
15B mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 77 25/20 60° 754-1206-ND 73 14.14 45.83 WP130WCP/2GYW 
16A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 77 30/25 60° 754-1207-ND 34 6.60 21.39 WP130WDT/EGW 
16B 3mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 77 30/20 60° 754-1208-ND 34 6.60 21.39 WP130WDT/EYW 
16C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 77 25/20 60° 754-1209-ND 34 6.60 21.39 WP130WDT/GYW 
Green Diffused 565 2.2 25 St 10F 70° 754-1224-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2GD 
17 semen HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15¢ 70° 754-1225-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2ID 
. Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1226-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 1.8t 5t 70° 754-1227-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2YD 
Green Diffused 565 2.2 25 St 10F 70° 754-1228-ND 98 18.85 61.10 WP4060XH/3GD 
18 1.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15¢ 70° 754-1229-ND 98 18.85 61.10 WP4060XH/3ID 
2 Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1230-ND .98 18.85 61.10 WP4060XH/3SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 1.8t 5t 70° 754-1231-ND -98 18.85 61.10 WP4060XH/3YD. 
Green Diffused 565 2.2 25 1.8T 6t 100° 754-1286-ND 1.17 22.62 73.32 WP914CK/4GDT 
19 2x 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8t 8t 100° 754-1287-ND bleed 22.62 73.32 WP914CK/4IDT 
Yellow Diffused 590 21 30 It 4t 100° 754-1288-ND 1.17 22.62 73.32 WP914CK/4YDT 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1289-ND 71 13.70 44.42 WP934SA/3GD 
20 Sanh HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1290-ND TA 13.70 44.42 WP934SA/3ID 
Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1291-ND 76 14.65 47.47 WP934SA/3SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t 40° 754-1292-ND 71 13.70 44.42 WP934SA/3YD 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1293-ND 33 6.38 20.68 WP934EB/2GD 
24 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1294-ND 33 6.38 20.68 WP934EB/2ID 
Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1295-ND 34 6.60 21.39 WP934EB/2SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15¢ 40° 754-1296-ND 34 6.60 21.39 WP934EB/2YD 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1297-ND 21 3.99 12.93 WP934CB/GD 
20 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1298-ND 21 3.99 12.93 WP934CB/ID 
Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1299-ND 22 4.28 13.87 WP934CB/SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 St 15t 40° 754-1300-ND 21 3.99 12.93 WP934CB/YD 
23A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 18/18 60/50 60° 754-1301-ND 33 6.38 20.68 WP59BL/EGW 
23B 5mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 18/18 60/40 60° 754-1302-ND 33 6.38 20.68 WPS59BL/EYW 
23C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 18/18 50/40 60° 754-1303-ND 33 6.38 20.68 WPS59BL/GYW 


§ Chromaticity Coordinates t+ lv (mcd) @ 10mA_ # lv (mcd) @ 2mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Surface Mount LEDs 


Peak Vf If Wv Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig.| Description Color Lens (nm) (V) (mA) @ 20mA | (2x Theta)| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Green Water Clear 574 21 30 60 90° | 754-1000-1-ND 31 2.29 16.78 | 754-1000-2-ND 2,000) —92.00/M | AA8020ACGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 20 90° | 754-1001-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1001-2-ND 2,000) — 80.00/M | AA3020AEC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 90° | 754-1002-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1002-2-ND 2,000) 176.00/M | AA3020APBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 150 90° | 754-1003-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1003-2-ND 2,000) — 89.00/M | AA3020ASECK 
1 3x 2mm Super Green _| Water Clear 565 2.2 25 30 90° _| 754-1004-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1004-2-ND 2,000] _ 80.00/M | AA3020ASGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 120 90° | 754-1005-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1005-2-ND 2,000) — 83.00/M | AA3020ASRC 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 200 90° | 754-1006-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1006-2-ND 2,000) — 89.00/M | AA3020ASURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 100 90° | 754-1007-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1007-2-ND 2,000) — 89.00/M | AA3020ASYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 15 90° | 754-1008-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1008-2-ND 2,000] — 80.00/M | AA8020AYC 
Green Water Clear 574 21 30 70 90° | 754-1017-1-ND AS 3.19 23.38 | 754-1017-2-ND 500 76.50 | AA4040CGCK 
Blue Water Clear 468 3.3 30 150 90° | 754-1018-1-ND 98 7.31 53.63 | 754-1018-2-ND 500 175.50 | AA40400BC/D 
2 4x 4mm Super Green | Water Clear 565 2.2 25 25 90° | 754-1019-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1019-2-ND 500 70.00 | AA4040SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 120 90° | 754-1020-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1020-2-ND 500 70.00 | AA4040SRC 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 180 90° | 754-1021-1-ND AG 3.41 25.03 | 754-1021-2-ND 500 82.00 | AA4040SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 90° | 754-1022-1-ND AG 3.41 25.03 | 754-1022-2-ND 500 82.00 | AA4040SYCK 
Green Water Clear 574 21 30 60 120° | 754-1009-1-ND 31 2.29 16.78 | 754-1009-2-ND 1,500} — 92.00/M | AA3528ACGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 30 120° | 754-1010-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1010-2-ND 1,500} 77.00/M | AA3528AEC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1011-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1011-2-ND 1,500} 176.00/M | AA3528APBC/A 
Pink Water Clear} 0.3/0.2§ 3.3 30 290 120° | 754-1312-1-ND 1.43 10.01 78.65 | 754-1312-2-ND 1,500} 429.00/M | AA3528APR2C/A 
3 | 3.5x2.8mm Purple Water Clear | _0.2/0.1§ 3.3 30 160 120° | 754-1313-1-ND 1.43 10.01 78.65 | 754-1313-2-ND 1,500} 429.00/M | AA3528APR7C/A 
: : Super Green | Water Clear 565 2.2 25 25 120° | 754-1012-1-ND .26 1.91 14.03 | 754-1012-2-ND 1,500} = 77.00/M | AA3528ASGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 150 120° | 754-1013-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1013-2-ND 1,500} 77.00/M | AA3528ASRC 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 200 120° | 754-1014-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1014-2-ND 1,500} — 89.00/M | AA3528ASURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 120° | 754-1015-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1015-2-ND 1,500} — 89.00/M ) AA3528ASYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 15 120° | 754-1016-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1016-2-ND 1,500} —77.00/M | AA3528AYC 
Green Water Clear 574 21 30 60 110° | 754-1051-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1051-2-ND 2,000) —78.00/M | APA1606CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 110° | 754-1052-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1052-2-ND 2,000) 167.00/M | APA1606PBC/A 
4/16x0.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 250 110° | 754-1053-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1053-2-ND 2,000) + 71.00/M | APA1606SECK 
: . Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 250 110° | 754-1054-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1054-2-ND 2,000) —71.00/M | APA1606SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 110° | 754-1055-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1055-2-ND 2,000) —71.00/M | APA1606SYCK 
Green Water Clear 515 3.3 25 250 110° | 754-1056-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1056-2-ND 2,000] 234.00/M | APA1606ZGC 
Green Water Clear 574 24 30 60 420° | 754-1057-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1057-2-ND 2,000| 78.00/M | APA2106CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1058-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1058-2-ND 2,000) 167.00/M | APA2106PBC/A 
5 | 24x0.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 250 120° | 754-1059-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1059-2-ND 2,000) + 71.00/M | APA2106SECK 
¥ : Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 250 120° | 754-1060-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1060-2-ND 2,000) —71.00/M | APA2106SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 120° | 754-1061-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1061-2-ND 2,000) —71.00/M | APA2106SYCK 
Green Water Clear 515 3.3 25 250 120° | 754-1062-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1062-2-ND 2,000] 234.00/M | APA2106ZGC 
Green Water Clear 574 2A 30 60 120° | 754-1063-1-ND 33 2.44 17.88 | 754-1063-2-ND 2,000) — 98.00/M | APA3010CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 15 120° | 754-1064-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1064-2-ND 2,000) — 69.00/M | APA3010EC 
Mega Green | Water Clear 574 21 30 80 120° | 754-1066-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1066-2-ND 2,000) 176.00/M | APA3010MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1068-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1068-2-ND 2,000) 167.00/M | APA3010PBC/A 
6 | 3.0x 4.0mm Super Orange | Water Clear 610 24 30 250 120° | 754-1069-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1069-2-ND 2,000| _71.00/M | APA3010SECK 
: . Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° | 754-1071-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1071-2-ND 2,000) — 69.00/M | APA3010SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 100 120° | 754-1072-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1072-2-ND 2,000] — 69.00/M | APA3010SRCPRV 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 120° | 754-1073-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1073-2-ND 2,000) —71.00/M | APA3010SYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 7 120° | 754-1074-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1074-2-ND 2,000] — 69.00/M | APA3010YC 
Green Water Clear 515 3.3 25 250 120° | 754-1075-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1075-2-ND 2,000] 234.00/M | APA3010ZGC 
7 | 3.2x2.4mm HE Red/Green | Water Clear) 627/565 2/2.2 30/25 60/40 20° | 754-1076-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1076-2-ND 1,500} 108.00/M | APBD3224ESGC-FO1 
7 i Yellow/Green | Water Clear | 590/574 2/21 30/30 500/300 20° | 754-1077-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1077-2-ND 1,500} 117.00/M | APBD3224SYKCGKC-FO1 
HE Red/Green | Water Clear | 627/565 2/2.2 30/25 | 20/20 400° |754-1078-1-ND 36 2.70 19.80 |754-1078-2-ND 2,000 108.00/M | APBL3025ESGC-FO1 
8 | 3.0x 2.5mm | HE Red/Yellow | Water Clear] 627/590 2/24 30/30 | 20/15 100° | 754-1079-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1079-2-ND 2,000} 108.00/M | APBL3025EYC-FO1 
Yellow/Green | Water Clear | 590/565 2.1/2.2 30/25 15/20 100° | 754-1080-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1080-2-ND 2,000] 108.00/M | APBL3025YSGC-FO1 
Green Water Clear 574 21 30 550 20° | 754-1081-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1081-2-ND 1,500} — 89.00/M ) APD3224CGCK-FO1 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 70 20° | 754-1082-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1082-2-ND 1,500}  65.00/M ) APD3224EC-F01 
Blue Water Clear 468 3.2 30 380 20° | 754-1083-1-ND 62 4.65 34.10 | 754-1083-2-ND 1,500} 186.00/M ) APD3224PBC/A-F01 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 1300 20° | 754-1084-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1084-2-ND 1,500} — 80.00/M | APD3224SECK-F01 
9 | 3.2x2.4mm | Super Green | Water Clear 565 22) 25 70 20° | 754-1085-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1085-2-ND 1,500} _65.00/M | APD3224SGC-FO1 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 1000 20° | 754-1086-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1086-2-ND 1,500} —80.00/M | APD3224SURCK-FO1 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 600 20° (| 754-1087-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1087-2-ND 1,500} — 80.00/M | APD3224SYCK-F01 
Yellow Water Clear 590 21 30 40 20° | 754-1088-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1088-2-ND 1,500} 65.00/M ) APD3224YC-F01 
Green Water Clear 515 3.3 25 2400 20° | 754-1089-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1089-2-ND 1,500} 234.00/M | APD3224ZGC-F01 
10 | 3.2 x 3.6mm | Red/Green/Blue | Water Clear | 650/520/468 | 1.95/3.2/3.2 | 30/30/30 |150/150/60| 120° | 754-1090-1-ND 3.12 23.40 171.60 | 754-1090-2-ND 1,000 936.00 | APF3236SURKVGAPBA 
Green/Yellow | Water Clear) 574/590 2.1/2 30/30 80/150 120° | 754-1091-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1091-2-ND 2,000) 117.00/M | APHBM2012CGKSYKC 
112.0 x 1.25mm Blue/Red Water Clear} 468/650 3.2/1.95 30/30 50/200 120° | 754-1092-1-ND 1.04 7.80 57.20 | 754-1092-2-ND 2,000) 312.00/M | APHBM2012PBASURKC 
Red/Green | Water Clear | 650/574 1.95/2.1 30/30 200/80 120° | 754-1093-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1093-2-ND 2,000] _117.00/M | APHBM2012SURKCGKC 
Green Water Clear 574 21 30 40 110° | 754-1094-1-ND .20 1.46 10.73 | 754-1094-2-ND 2,000) — 59.00/M | APHCM2012CGCK-F01 
42/2.0x1.25mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 110° | 754-1095-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1095-2-ND 2,000) 167.00/M | APHCM2012PBC/A-F01 
i : Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 110° | 754-1096-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1096-2-ND 2,000) —53.00/M | APHCM2012SECK-F01 
Hyper Red _| Water Clear 650 1.95 30 150 110° | 754-1097-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1097-2-ND 2,000] —_53.00/M | APHCM2012SURCK-FO1 


§ Chromaticity Coordinates 


tt lv (cd) @ 500mA = Alv (cd) @ 700mA 


¢ Bulk 


$lv(mcd) @ 10mA_ =-Wiv (mcd) @ 30mA_~ SO lv (med) @ 120mMA_—s A lv (mcd) @ 150mMA_— & Iv (mcd) @ 250mA 


T lv (cd) @ 350mA 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount LEDs (cont) 


Peak Vi If Wv Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig.| Description Color Lens (nm) (V) (mA) @ 20mA | (2x Theta)| Part No. ql 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
42/2.0x4.25mm Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 110° | 754-1098-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1098-2-ND 2,000} + 53.00/M | APHCM2012SYCK-FO1 
mes Green Water Clear 515 3.3 25 300 110° _| 754-1099-1-ND 12 5.36 39.33 | 754-1099-2-ND 2,000} 215.00/M | APHCM2012ZGC-FO1 
13 | 1.6x 1.6mm _|Blue/Red/Green | Water Clear | 630/520/468 | 2.0/3.2/3.2 | 30/30/30 |400/180/40| 120° | 754-1318-1-ND 3.58 25.03 196.63 | 754-1318-2-ND 2,000] 1073.00/M | APTF1616SEEVGAPBAC 
Green Water Clear 574 24 30 40 120° | 754-1101-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1101-2-ND 2,000} + 71.00/M | APHHS1005CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1102-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1102-2-ND 2,000} +167.00/M | APHHS1005PBC/A 
14| 1.0x 0.5mm | Super Orange | Water Clear 610 24 30 160 120° | 754-1103-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1103-2-ND 2,000} —89.00/M | APHHS1005SECK 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1104-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1104-2-ND 2,000} —89.00/M ) APHHS1005SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1105-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1105-2-ND 2,000} _78.00/M | APHHS1005SYCK 
Green Water Clear 574 24 30 90 70° ‘| 754-1106-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1106-2-ND 2,000} + 65.00/M | APL3015CGCK-FO1 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 20 70° (| 754-1107-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1107-2-ND 2,000} — 50.00/M | APL3015EC-FO1 
Mega Green | Water Clear 574 24 30 140 70° (| 754-1108-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1108-2-ND 2,000} 156.00/M | APL3015MGC-FO1 
Blue Water Clear 468 3.2 30 120 70° (| 754-1109-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1109-2-ND 2,000} 156.00/M | APL3015PBC/A-FO1 
45| 3.0x4.5mm Super Orange | Water Clear 610 24 30 300 70° | 754-1110-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1110-2-ND 2,000} _53.00/M | APL3015SECK-FO1 
— Super Green | Water Clear 565 2.2 25 20 70° (| 754-1111-1-ND 15 1.13 8.25 | 754-1111-2-ND 2,000}  45.00/M | APL3015SGC-FO1 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 150 70° (| 754-1112-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1112-2-ND 2,000} — 53.00/M | APL3015SRCPRV-FO1 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 240 70° | 754-1113-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1113-2-ND 2,000} — 53.00/M | APL3015SURCK-FO1 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 70° (| 754-1114-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1114-2-ND 2,000} — 53.00/M | APL3015SYCK-FO1 
Green Water Clear 515 3.3 25 850 70° | 754-1115-1-ND 12 5.36 39.33 | 754-1115-2-ND 2,000] 215.00/M | APL3015ZGC-FO1 
Green Water Clear 574 24 30 40 120° | 754-1116-1-ND A7 1.28 9.35 | 754-1116-2-ND 2,000} —51.00/M | APT1608CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° | 754-1117-1-ND 13 94 6.88 | 754-1117-2-ND 2,000} + 38.00/M | APT1608EC 
Mega Green | Water Clear 574 24 30 70 120° | 754-1118-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1118-2-ND 2,000} 167.00/M | APT1608MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1119-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1119-2-ND 2,000} 156.00/M | APT1608PBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 24 30 160 120° __| 754-1120-1-ND 16 1.16 8.53 | 754-1120-2-ND 2,000} _47.00/M | APT1608SECK 
16| 1.6x0.8mm | Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° | 754-1121-1-ND 13 94 6.88 | 754-1121-2-ND 2,000} — 38.00/M | APT1608SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 100 120° | 754-1122-1-ND 13 98 7.15 | 754-1122-2-ND 2,000} — 39.00/M | APT1608SRCPRV 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1123-1-ND 16 1.16 8.53 | 754-1123-2-ND 2,000} + 47.00/M | APT1608SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1124-1-ND 16 1.16 8.53 | 754-1124-2-ND 2,000} + 47.00/M | APT1608SYCK 
Yellow Water Clear 590 24 30 8 120° | 754-1125-1-ND 13 94 6.88 | 754-1125-2-ND 2,000} + 38.00/M | APT1608YC 
Green Water Clear 515 3.3 25 300 120° | 754-1126-1-ND 12 5.36 39.33 | 754-1126-2-ND 2,000] 215.00/M | APT1608ZGC 
Green Water Clear 574 24 30 40 120° | 754-1127-1-ND AG 1.24 9.08 | 754-1127-2-ND 2,000} — 50.00/M | APT2012CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° | 754-1128-1-ND 13 94 6.88 | 754-1128-2-ND 2,000} —38.00/M | APT2012EC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1129-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1129-2-ND 2,000} 156.00/M | APT2012PBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 24 30 160 120° | 754-1130-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1130-2-ND 2,000} + 50.00/M | APT2012SECK 
17 |2.0x 1.25mm | Super Green_| Water Clear 565 2:2 25 15 120° | 754-1131-1-ND 13 94 6.88 | 754-1131-2-ND 2,000} —_38.00/M | APT2012SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 100 120° | 754-1132-1-ND 14 1.01 7.43 | 754-1132-2-ND 2,000} + 41.00/M | APT2012SRCPRV 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1133-1-ND A? 1.24 9.08 | 754-1133-2-ND 2,000} — 50.00/M | APT2012SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1134-1-ND ar 1.24 9.08 | 754-1134-2-ND 2,000} — 50.00/M | APT2012SYCK 
Yellow Water Clear 590 24 30 8 120° _| 754-1135-1-ND 13 98 7.15 | 754-1135-2-ND 2,000} —_39.00/M | APT2012YC 
Green Water Clear 574 24 30 40 120° | 754-1136-1-ND 20 1.50 11.00 | 754-1136-2-ND 2,000} — 60.00/M | APT3216CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° | 754-1137-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1137-2-ND 2,000} + 50.00/M | APT3216EC 
Mega Green | Water Clear 574 2A 30 70 120° | 754-1138-1-ND 65 4.88 35.75 | 754-1138-2-ND 2,000} 195.00/M | APT3216MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1139-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1139-2-ND 2,000} 156.00/M | APT3216PBC/A 
48 | 3.2x4.6mm Super Orange | Water Clear 610 24 30 160 120° _| 754-1140-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1140-2-ND 2,000} _53.00/M | APT3216SECK 
Pa Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° | 754-1141-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1141-2-ND 2,000} + 50.00/M | APT3216SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 80 120° | 754-1142-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1142-2-ND 2,000} — 50.00/M | APT3216SRCPRV 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1143-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1143-2-ND 2,000} — 53.00/M | APT3216SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1144-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1144-2-ND 2,000} — 53.00/M | APT3216SYCK 
Yellow Water Clear 590 2A 30 8 120° | 754-1145-1-ND AZ 1.24 9.08 | 754-1145-2-ND 2,000} _50.00/M | APT3216YC 
HE Red/Green | Water Clear | 627/565 2/2.2 30/25 12/12 120° | 754-1146-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1146-2-ND 2,000} —89.00/M | APTB1612ESGC-FO1 
19|1.6x1.25mm | Yellow/Green | Water Clear | 590/574 2/24 30/30 100/50 120° | 754-1147-1-ND 33 2.44 17.88 | 754-1147-2-ND 2,000} — 98.00/M | APTB1612SYKCGKC-FO1 
Yellow/Green | Water Clear | 590/565 2.1/2.2 30/25 8/12 120° _| 754-1148-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1148-2-ND 2,000} _89.00/M | APTB1612YSGC-FO1 
HE Red/Green | Water Clear | 627/565 2/2.2 30/25 12/12 120° | 754-1149-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1149-2-ND 2,000} —89.00/M | APTB1615ESGC-FO1 
20| 1.6x1.5mm | Yellow/Green | Water Clear | 590/574 2/24 30/30 100/50 120° | 754-1150-1-ND 33 2.44 17.88 | 754-1150-2-ND 2,000} — 98.00/M | APTB1615SYKCGKC-FO1 
Yellow/Green | Water Clear | 590/565 2.1/2.2 30/25 8/12 120° | 754-1151-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1151-2-ND 2,000} _89.00/M | APTB1615YSGC-FO1 
Green Water Clear 574 24 30 200 50° | 754-1152-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1152-2-ND 2,000} — 89.00/M | APTD3216CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 50 40° | 754-1153-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1153-2-ND 2,000} + 69.00/M | APTD3216EC 
Mega Green | Water Clear 574 24 30 350 50° | 754-1154-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1154-2-ND 2,000} 234.00/M | APTD3216MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 220 50° | 754-1155-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1155-2-ND 2,000} 167.00/M | APTD3216PBC/A 
21 | 3.2x4.6mm Super Orange | Water Clear 610 24 30 700 50° _| 754-1156-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1156-2-ND 2,000} —_83.00/M | APTD3216SECK 
ey Super Green | Water Clear 565 2.2 25 50 40° | 754-1157-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1157-2-ND 2,000} — 69.00/M | APTD3216SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 300 50° | 754-1158-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1158-2-ND 2,000} — 69.00/M | APTD3216SRCPRV 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 500 50° | 754-1159-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1159-2-ND 2,000} —83.00/M | APTD3216SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 24 30 250 50° | 754-1160-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1160-2-ND 2,000} —83.00/M | APTD3216SYCK 
Yellow Water Clear 590 24 30 30 40° | 754-1161-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1161-2-ND 2,000} —_69.00/M | APTD3216YC 
Green Water Clear 574 24 30 200 70° (| 754-1162-1-ND 24 1.58 11.55 | 754-1162-2-ND 2,000} + 63.00/M | APTL3216CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 200 70° (| 754-1163-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1163-2-ND 2,000} 156.00/M ) APTL3216PBC/A 
22| 3.2x1.6mm | Super Orange | Water Clear 610 24 30 550 70° (| 754-1164-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1164-2-ND 2,000} —57.00/M | APTL3216SECK 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 550 70° (| 754-1165-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1165-2-ND 2,000} —57.00/M | APTL3216SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 350 70° | 754-1166-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1166-2-ND 2,000} —_57.00/M | APTL3216SYCK 
§ Chromaticity Coordinates  $lv(mcd)@10mA Wliv(med) @ 30mA_ Olv(mcd) @ 120mA_ Aly (mcd) @ 150mA_ = & Iv (mcd) @ 250mA_‘F lv (cd) @ 350mA 
tt lv (cd) @ 500mA_==Alv(cd) @ 700mA_~s * Bulk (Continued) 
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Surface Mount LEDs (cont, 


Dimensions in mm 


Fig. 26 NEW! Fig. 27 NEW! 
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Peak Vi If Ww Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig.) Description Color Lens (nm) (V) (mA) @20mA | (2x Theta)| Part No. ul 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Green Water Clear 574 21 30 40 120° | 754-1167-1-ND 21 1.58 11.55 | 754-1167-2-ND 2,000) —63.00/M | APTR3216CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° | 754-1168-1-ND aie’ 1.24 9.08 | 754-1168-2-ND 2,000) — 50.00/M | APTR3216EC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1169-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1169-2-ND 2,000) 167.00/M | APTR3216PBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 120° | 754-1170-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1170-2-ND 2,000) —53.00/M | APTR3216SECK 
23) 3.2x1.6mm | Super Green | Water Clear 565 22) 25 15 120° | 754-1171-1-ND 16 1.16 8.53 | 754-1171-2-ND 2,000] _ 47.00/M | APTR3216SGC 
Super Red | Water Clear 660 1.85 30 80 120° | 754-1172-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1172-2-ND 2,000) — 53.00/M | APTR3216SRCPRV 
Hyper Red | Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1173-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1173-2-ND 2,000) —53.00/M | APTR3216SURCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 8 120° | 754-1175-1-ND Ait’ 1.24 9.08 | 754-1175-2-ND 2,000) —50.00/M | APTR3216YC 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1174-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1174-2-ND 2,000] —_53.00/M | APTR3216SYCK 
Circuit Board Indicators 
Green Diffused 565 2.2 25 20$ 40° | 754-1236-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1236-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2GD-OL 
24 arin HE Red Diffused 627 2.0 30 20$ 40° | 754-1237-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1237-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2ID-OL 
Super Red Diffused 660 1.85 30 300 40° | 754-1238-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1238-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2SRD-OL 
Yellow Diffused 590 24 30 154 40° _ | 754-1239-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1239-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2YD-OL 
High Power LEDs 
Blue Water Clear 452 3.2 350 5.5 100° | 754-1314-1-ND 8.52 63.90 468.60 | 754-1314-2-ND 500 1533.60 | AAD1-90900B10ZC 
Blue Water Clear 461 3.9 700 104 100° | 754-1317-1-ND 11.34 85.05 623.70 | 754-1317-2-ND 500 2041.00 | AAD1-90900B11ZC/3 
Red-Orange | Water Clear 640 25 350 12t 100° | 754-1315-1-ND 5.04 37.80 277.20 | 754-1315-2-ND 500 907.00 | AAD1-9090SE28ZC 
25 | 9.0x 9.0mm | Red-Orange | Water Clear 628 3.0 500 17tt 100° | 754-1338-1-ND NEW! 7.56 56.70 415.80 | 754-1338-2-ND NEW! | 500 1361.00 | AAD1-9090SE9ZC/2 
Yellow Water Clear 590 2.5 350 11.5t 100° | 754-1316-1-ND 5.04 87.80 277.20 | 754-1316-2-ND 500 907.00 | AAD1-9090SY28ZC 
Super Yellow | Water Clear 598 25; 500 20tt 100° | 754-1342-1-ND NEW! 7.56 56.70 415.80 | 754-1342-2-ND NEW! | 500 1361.00 | AAD1-9090SY9ZC/2 
Green Water Clear 520 3.3 350 24t 100° | 754-1344-1-ND NEW! 10.08 75.60 554.40 | 754-1344-2-ND NEW! | 500 1814.50 | AAD1-9090Z2G10ZC 
Blue Water Clear 452 3.2 350 4.5t 120° | 754-1319-1-ND NEW! 8.22 61.65 452.10 | 754-1319-2-ND NEW! | 500 1479.50 | AA1010QB10ZC 
261 10x 10mm Red-Orange | Water Clear 640 25 350 32t 120° | 754-1320-1-ND NEW! 3.84 28.80 211.20 | 754-1320-2-ND NEW! | 500 691.00 | AA1010SE28ZC 
Super Yellow | Water Clear 590 25 350 ot 120° | 754-1321-1-ND NEW! 3.84 28.80 211.20 | 754-1321-2-ND NEW! | 500 691.00 | AA1010SY28ZC 
Green Water Clear 520 3.3 350 20t 120° | 754-1322-1-ND NEW! 8.22 61.65 452.10 | 754-1322-2-ND NEW! | 500 1479.50 | AA1010ZG10ZC 
Blue Water Clear 450 3.5 150 10004 120° | 754-1323-1-ND NEW! 3.18 23.85 174.90 | 754-1323-2-ND NEW! | 1,500} 954.00/M | AA35290QB24ZS 
971 3.5x2.8mm Red-Orange | Water Clear 626 3.6 150 60004 120° | 754-1324-1-ND NEW! 1.26 9.45 69.30 | 754-1324-2-ND NEW! | 1,500} 378.00/M | AA3529SES/L 
. a Super Yellow | Water Clear 590 3.6 150 30004 120° | 754-1325-1-ND NEW! 1.26 9.45 69.30 | 754-1325-2-ND NEW! | 1,500} 378.00/M | AA3529SYS/L 
Green Water Clear 515 3.4 150 75004 120° | 754-1326-1-ND NEW! 4.44 33.30 244.20 | 754-1326-2-ND NEW! | 1,500| 1332.00/M | AA3529ZG24ZS 
Blue/ 450/ 3.1/ 1450/ 
28 | 5.0 x 5.0mm Red/ Water Clear 633/ 2.3/ 120 3100/ 120° | 754-1327-1-ND NEW! 8.82 66.15 485.10 | 754-1327-2-ND NEW! | 500 1587.50 | AAAF5051-02 
Green 515 3.2 49000 
Blue/ 468/ 3.2/ 250/ 
29 5.0 x 6.0mm Orange/ Water Clear 630/ 2.0/ 30 1000/ 100° | 754-1328-1-ND NEW! 3.18 23.85 174.90 | 754-1328-2-ND NEW! | 500 572.50 | AAAFS060PBESEEVGEC 
Green 520 3.2 600¥ 
Blue/ 468/ 3.5/ 250/ 
Green/ Water Clear 515/ 3.3/ 30 650/ 100° | 754-1329-1-ND NEW! 2.22 16.65 122.10 | 754-1329-2-ND NEW! | 500 399.50 | AAAF5060QBDZGSEEC 
Orange 630 2.0 10004 
29) §.0x 6.0mm |— “Fine 468/ 3.2/ 250/ 
Red/ Water Clear 640/ 1.9/ 30 500/ 100° | 754-1332-1-ND NEW! 3.18 23.85 174.90 | 754-1332-2-ND NEW! | 500 572.50 | AAAFS060PBESURVGEC 
Green 520 3.2 600¥ 
Blue/ 452/ 3.2/ 3.5/ 
30 | 9.0 x 9.0mm Red/ Water Clear 640/ 2.5/ 350 8/ 135° | 754-1330-1-ND NEW! = 22.68 170.10 1247.40 | 754-1330-2-ND NEW! | 500 4082.50 | AAD1-9090BRGC-01/3 
Green 520 30 16t 
Blue/ 452/ 3.2/ 3.5/ 
3W w/star brd Red/ Water Clear 640/ 2.5/ 350 8/ 135° | 754-1331-5-NDe NEW! = 18.90 365.40 1184.40 | — _ — | AAD1-9090BRGC-01/3-S 
Green 520 3.3 16t 
1W w/star brd Blue Water Clear 452 3.2 350 5.5f 100° | 754-1333-5-NDe NEW! = 10.17 196.62 637.32 |— _ — | AAD1-90900B10ZC-S 
31 3W w/star brd Blue Water Clear 461 3.9 700 104 100° | 754-1335-5-NDe NEW! = 12.29 237.51 769.86 | — — — | AAD1-90900B11ZC/3-S 
1W w/star brd} Red-Orange | Water Clear 640 2.5 350 12t 100° | 754-1337-5-NDe NEW! 7.56 146.16 473.76 |— =— — | AAD1-9090SE28ZC-S 
2W w/star brd | Red-Orange | Water Clear 628 3.0 500 1W7tt 100° _| 754-1339-5-NDe NEW! 9.45 182.70 592.20 | — = — | AAD1-9090SE9ZC/2-S 
1W w/star brd | Super Yellow | Water Clear 590 25 350 11.5¢ 100° | 754-1341-5-ND* NEW! 7.56 146.16 473.76 | — =— — | AAD1-9090SY28ZC-S 
2W w/star brd | Super Yellow | Water Clear 598 25 500 20tt 100° | 754-1343-5-ND* NEW! 9.45 182.70 592.20 | — = — | AAD1-9090SY9ZC/2-S 
1W w/star brd Green Water Clear 520 3.3 350 24t 100° | 754-1345-5-ND* NEW! 11.34 219.24 710.64 |— _- — | AAD1-9090ZG10ZC-S 
Blue Water Clear 452 3.5 250 2500% 120° | 754-1346-1-ND NEW! 7.86 58.95 432.30 | 754-1346-2-ND NEW! | 2,000] 2358.00/M | AT2520QB10ZS 
32 | 2.5% 2.0mm Red-Orange | Water Clear 628 23 250 4500% 130° | 754-1347-1-ND NEW! 9.18 68.85 504.90 | 754-1347-2-ND NEW! | 2,000] 2754.00/M | AT2520SE9ZS 
: . Super Yellow | Water Clear 598 23 250 4500% 130° | 754-1348-1-ND NEW! 9.18 68.85 504.90 | 754-1348-2-ND NEW! | 2,000] 2754.00/M | AT2520SY9ZS 
Green Water Clear 520 3.6 250 10000 120° | 754-1349-1-ND NEW! 9.60 72.00 528.00 | 754-1349-2-ND NEW! | 2,000| 2880.00/M | AT2520ZG10ZS 
Blue Water Clear 470 3.2 20 35 120° | 754-1350-1-ND NEW! AQ 3.68 26.95 | 754-1350-2-ND NEW! | 2,000} 147.00/M | APG1608PBC/A 
Blue Water Clear 470 3.3 20 70 120° | 754-1351-1-ND NEW! 36 2.70 19.80 | 754-1351-2-ND NEW! |2,000| 108.00/M | APG1608QBC/D 
Blue Water Clear 470 3.3 20 95 120° | 754-1352-1-ND NEW! 72 5.36 39.33 | 754-1352-2-ND NEW! | 2,000} 214.50/M | APG1608QBC/E 
Super Orange | Water Clear 605 2.05 20 200 120° | 754-1353-1-ND NEW! 18 1.35 9.90 | 754-1353-2-ND NEW! | 2,000} 54.00/M | APG1608SEKC/T 
Super Yellow | Water Clear 589 2.05 20 100 120° | 754-1354-1-ND NEW! 18 1.35 9.90 | 754-1354-2-ND NEWE | 2,000} _54.00/M | APG1608SYKC/T 
33 | 1.6 x 0.8mm Green Water Clear §25 3.2 20 200 120° | 754-1355-1-ND NEW! 1.24 9.26 67.93 | 754-1355-2-ND NEW! | 2,000} 370.50/M | APG1608VGC/A 
Green Water Clear 525 3.3 20 420 120° | 754-1356-1-ND NEW! 65 4.88 35.75 | 754-1356-2-ND NEW! | 2,000} 195.00/M | APG1608ZGC 
Green Water Clear 571 21 20 60 120° | 754-1357-1-ND NEW! .20 1.46 10.73 | 754-1357-2-ND NEW! | 2,000) 58.50/M | APG1608CGKC/T 
Blue Water Clear 470 3.2 20 35 120° | 754-1358-1-ND NEW! 72 5.36 39.33 | 754-1358-2-ND NEW! | 2,000} 214.50/M | APG1608PBAZC-RV 
Hyper Red | Water Clear 631 2.0 20 320 120° | 754-1359-1-ND NEW! 18 1.35 9.90 | 754-1359-2-ND NEW! | 2,000} 54.00/M | APG1608SURKC/T 
Green Water Clear 525 3.2 20 200 120° | 754-1360-1-ND NEW! 1.43 10.73 78.65 | 754-1360-2-ND NEW! | 2,000} 429.00/M | APG1608VGAZC-RV 


§ Chromaticity Coordinates  $lv(mcd)@10mA Wliv(med) @ 30mA_ 0 lv(mcd) @ 120mA_ =Alv (mcd) @ 150mA_ = & Iv (mcd) @ 250mA_‘F lv (cd) @ 350mA 
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Light Engines 


Dimensions in Inches (mm) 


Red V+ 
Red V- -— 


0.17 (4.32) 


0.17 (4.32) 


0.660 
(16.76) 4X@0.126 (3.20) 
THRU 


Vt If Power Lumens | Kelvin T&R 
Typical | Typical Typical Typical Units | Digi-Key Price Each Pricing} | Lamina 
Fig. Color (Vt (A) (Wt (Im)t (K) | Part No. 1 10 50 250 | Part No. 
Atlas™ — RoHS Compliant 
1 R/G/B 4.6/6.9/6.9 | 0.35 | 1.6/2.4/2.4 | 69/109/29 — | 521-1035-1-ND 24.00 21.00 18.00 | 3930.00 | NT-43F0-0424 
Warm White 7.0 0.70 49 156 3,050 | 521-1037-1-ND 22.40 19.60 16.80 | 3668.00 | NT-42D1-0425 
Daylight White 7.0 0.70 49 244 4,700 | 521-1039-1-ND 21.56 18.87 16.17 | 3530.50 | NT-42D0-0426 
Red 46 0.70 3.2 109 — | 521-1054-ND 22.40 17.59 16.02 — | NT-41A0-0482 
Amber 5.1 0.70 3.6 131 — | 521-1055-ND 22.40 17.59 16.02 — | NT-41E0-0483 
7 Blue 6.9 0.70 48 63 — | 521-1056-ND 26.60 20.89 19.02 — | NT-42B1-0484 
Green 6.9 0.70 48 216 — | 521-1057-ND 26.60 20.89 19.02 — | NT-4201-0485 
Daylight White 6.6 0.70 49 164 4,700 | 521-1058-ND 27.72 21.76 19.82 — | NT-45D0-0447 
Warm White 6.6 0.70 49 119 3,050 | 521-1059-ND 27.72 21.76 19.82 — | NT-45D1-0446 
Warm White 7.0 0.70 49 250 3,050 | 521-1073-ND NEW! 24.00 18.84 17.16 — | NT2-42D1-0529 
3 | Heatsink, 1” (25.4mm), for Atlas, BL-2000/4000............00..e eee §21-1015-ND 19.42 17.38 16.17 — | HS-4100-0345 
Titan™ — RoHS Compliant 
R/G/B 6.9/11.4/10.5| 1.05 | 7.3/12.0/11.0| 304/527/134 | — | 521-1045-ND 80.20 74.36 68.12 — | NT-53F0-0428 
Warm White 19.8 1.05 20.8 771 3,050 | 521-1044-ND 7712 71.50 65.50 — | NT-52D1-0430 
Daylight White 19.8 1.05 20.8 1146 4,700 | 521-1043-ND 77.12 71.50 65.50 — | NT-52D0-0429 
4 Red 13.3 1.05 14.0 570 — | 521-1062-ND 84.83 78.65 71.50 — | NT-51A0-0468 
Amber 14.5 1.05 15.2 578 — | 521-1063-ND 84.83 78.65 71.50 — | NT-51E0-0481 
Blue 19.7 1.05 20.7 244 — | 521-1064-ND 92.54 85.80 78.00 — | NT-52B1-0469 
Green 214 1.05 22.2 942 — | 521-1065-ND 100.26 92.95 84.50 — | NT-52C1-0470 
5 Heatsink, 1” (25.4mm), for Titan, BL-3000 521-1016-ND 25.62 22.90 21.35 — | HS-5100-0346 
Heatsink, 2.36” (59.94mm), for Titan, BL-3000 521-1068-ND 32.02 25.14 22.90 — | HS-5200-0493 
TitanTurbo™ — RoHS Compliant 
Daylight White 11.3 5.0 56.5 1853 4,700 | 521-1060-ND 131.10 121.55 110.50 — | NT-54D0-0487 
4 Warm White 11.3 5.0 56.5 1058 3,050 | 521-1061-ND 131.10 121.55 110.50 — | NT-54D1-0486 
TruColor 12.0 2.0 24.0 1290 3,050 | 521-1074-ND NEW! 170.00 133.45 121.55 — | NT-54D2-0509 
Heatsink, 1.18” (30mm), for Titan/Titan Turbo .............0.. eee 521-1075-ND NEW! 24.40 19.16 17.45 — | HS-5410-0537 
5 | Heatsink, 2.95” (75mm), for Titan/Titan Turbo . 521-1076-ND NEW! 24.40 19.16 17.45 — | HS-5430-0537 
Heatsink, 2.95” (75mm), for Titan/Titan Turbo . 521-1077-ND NEW! 24.40 19.16 17.45 — | HS-543R-0537 
Accessories 
EZConnect Board with Connector for BL-4000 Series..................0.2.:seeeeeeeeeee 521-1024-ND 8.84 7.74 5.53 — | EZ-4000-3357 
EZConnect Assembly Cable for BL-4000 Series...................0eceeeeeeeeeeee eee eeee 521-1025-ND® 4.50 3.94 2.82 — | EZ-46WH-0354 
EZConnect Board for Atlas Series, R/G/B. 521-1036-ND® 33.00 25.91 21.62 — | EZ-43F0-0431 
EZConnect Board for Atlas Series, Warm Whit ... | 521-1038-ND® 31.40 24.65 20.57 — | EZ-42D1-0432 
EZConnect Board for Atlas Series, Daylight White ............. 00.0. ccc ceeeee eee ee eee 521-1040-ND® 30.56 23.99 20.02 — | EZ-42D0-0433 
EZConnect Wire Harness for Titan Series ..............0....00cceceeeeeeeeeee ee eeeeeeeee 521-1046-ND® 7.50 6.57 5.63 — | NT-SOWH-0427 
Lens, Optic Medium with holder for Atlas Series. 521-1041-ND@ 5.62 4.42 3.69 — | OP-4FM1-0442 
Lens, Optic Wide with holder for Atlas Series... ... | 521-1042-ND@ 5.62 4.42 3.69 — | OP-4FW1-0441 
Lens, Optic Narrow with holder for Atlas R/G/B Series.............00..00.ceeeeeee 521-1066-ND@ 10.00 7.85 7.15 — | OP-4LN1-0457 
Lens, Optic Narrow with holder for Atlas White Series ..................02.0.0eceeeeee ee 521-1067-ND@ 10.00 7.85 7.15 — | OP-4LN2-0492 
Lens, Optic Narrow 10 Degrees with holder for Titan White Series 521-1050-ND® 26.00 20.41 18.59 — | OP-5LN1-0451 
Lens, Optic Narrow 10 Degrees with holder for Titan Series 521-1069-ND® 29.00 25.38 22.77 — | OP-5LN1-0499 
Lens, Optic Narrow 25 Degrees with holder for Titan Series ..................0:.0.20e0e 521-1051-ND@ 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LN2-0445 
Lens, Optic Medium 30 Degrees with holder for Titan Series . 521-1052-ND@ 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LM3-0455 
Lens, Optic Wide 45 Degrees with holder for Titan Series .... 521-1053-ND@ 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LW4-0456 
Kits 
AMS IR/G/B cz ssacctiicisaantvannecscueiidansmeannarnaner stan ieraioaaager mameascuiadadie. §21-1032-ND 287.50 - =_ — | DK-04F0-0396 
Atlas 120VAC, White . 521-1033-ND 138.75 _ _ — | DK-04D0-0394 
Atlas 230VAC, White . .». | 521-1034-ND 137.50 _ _ — | DK-04D0-0395 
Titan; White sc2tci<.ciassevevensanenecstaiscwsscbandgantistsaasnsessetvaniauaideecsnanss 521-1047-ND 287.50 _ - — | DK-05D0-0399 
Titan; Red; Green; BWC. .2nosessisscsosestascoucercsansacrssasdaenieeaaesamanssandaadenned 521-1048-ND 356.25 -— =_ — | DK-05F0-0398 
Input Voltage Kelvin 
Typical Power Lumens Units Digi-Key Price Each Lamina 
Fig. Color (VAC) (Ww) (Im) (K) Part No. 1 10 50 Part No. 
SoL™ — RoHS Compliant 
Warm White 12 74 200 3,050 §21-1072-ND 61.98 54.24 48.66 RL-16D2-0496 
6 | Daylight White 12 74 200 4,700 521-1070-ND 61.98 54.24 48.66 RL-16D0-0538 
TruColor 12 74 120 3,050 521-1071-ND 61.98 54.24 48.66 RL-16D1-0539 
@ RoHS Compliant — + Optical and electrical specifications are given for the specified drive current at a 25° junction temperature + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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ENFIS LED Arrays and Engines Dimensions in mm 
Peak Typical Maximum Typical 
Emitted Wavelength VE If Lumens Digi-Key Price Each 
Fig. Color (nm) (Vv) (A) (Im) Part No. 1 10 50 
Uno Tag Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 18.0 1.00 - 722-1030-ND 221.96 197.94 186.47 
Violet 405 19.0 2.00 = 722-1031-ND 221.96 197.94 186.47 
Blue 465 16.0 2.40 350 722-1026-ND 157.52 140.47 132.33 
1 Green 520 16.0 2.40 980 722-1027-ND 157.52 140.47 132.33 
Amber 595 11.5 1.60 400 722-1025-ND 157.52 140.47 132.33 
Red 630 11.8 1.55 430 722-1029-ND 157.52 140.47 132.33 
Infra-Red 870 8.0 2.30 - 722-1028-ND 221.96 197.94 186.47 
White - 16.0 2.40 1000 722-1032-ND 157.52 140.47 132.33 
Uno-Plus Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 33.0 0.75 - 722-1068-ND 272.08 242.63 228.57 
Violet 405 30.0 1.67 = 722-1069-ND 272.08 242.63 228.57 
Blue 465 30.0 1.67 325 722-1062-ND 217.66 194.11 182.86 
Green 520 28.4 1.75 1050 722-1063-ND 217.66 194.11 182.86 
2 Amber 595 22.3 2.25 1000 722-1064-ND 217.66 194.11 182.86 
Red 630 20.2 2.475 800 722-1065-ND 217.66 194.11 182.86 
Infra-Red 870 17 2.95 _ 722-1067-ND 272.08 242.63 228.57 
White _ 28.8 1.75 1300 722-1066-ND 234.85 209.43 197.30 
RGBA - - 2.415 820 722-1070-ND 217.66 194.11 182.86 
Quattro Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 36.5 5.5 - 722-1004-ND 2141.53 1970.48 - 
Violet 405 38.1 10.5 _ 722-1001-ND 2141.53 1970.48 _ 
Blue 465 33.4 12.0 3700 722-1006-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
3 Green 520 31.9 12.5 10300 722-1007-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Amber 595 23.5 17.0 9500 722-1002-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Red 630 24 16.7 8300 722-1003-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Infra-Red 870 15.4 13.0 _ 722-1008-ND 2141.53 1970.48 _ 
RGBA _ - 14.4 8000 722-1005-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Quattro-Mini Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 34 2.95 - 722-1041-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
Violet 405 32 5.0 _ 722-1042-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
Blue 465 34 47 1050 722-1035-ND 771.91 706.17 689.73 
Green 520 35 4.575 4230 722-1036-ND 771.91 706.17 689.73 
4 Amber 595 28 5.7 2810 722-1037-ND 771.91 706.17 689.73 
Red 630 27 5.925 3100 722-1038-ND 771.91 706.17 689.73 
Infra-Red 870 17 5.9 = 722-1040-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
White - 34 47 3875 722-1039-ND 821.88 751.88 734.38 
RGBA _ - _ 1569 722-1043-ND 821.88 751.88 734.38 
Peak Typical Output Typical 
Emitted Wavelength | Input Voltage Power Lumens Digi-Key Price Each 
Fig. Color (nm) (V) (W) (Im) Part No. 1 10 50 
Uno Air Light Engine 
Ultra Violet 375 12 18 =- 722-1020-ND 403.92 366.21 348.98 
Violet 405 12 38 _ 722-1024-ND 403.92 366.21 348.98 
Blue 465 12 38 200 722-1022-ND 249.17 222.20 209.33 
5 Green 520 12 38 800 722-1023-ND 249.17 222.20 209.33 
Amber 595 9 18 300 722-1017-ND 249.17 222.20 209.33 
Red 630 9 18 340 722-1019-ND 249.17 222.20 209.33 
Infra-Red 870 5 18 = 722-1018-ND 403.92 366.21 348.98 
White - 12 38 850 722-1021-ND 267.78 238.80 224.97 
Uno-Plus Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 25 _ 722-1077-ND 394.40 357.57 340.75 
Violet 405 48 50 = 722-1078-ND 394.40 357.57 340.75 
Blue 465 48 50 260 722-1071-ND 280.67 250.30 235.79 
Green 520 48 50 1000 722-1072-ND 280.67 250.30 235.79 
6 Amber 595 48 50 700 722-1073-ND 280.67 250.30 235.79 
Red 630 48 50 600 722-1074-ND 280.67 250.30 235.79 
Infra-Red 870 48 50 = 722-1076-ND 394.40 357.57 340.75 
White - 48 50 1100 722-1075-ND 306.45 273.28 251.45 
RGBA - 48 50 700 722-1079-ND 505.92 458.68 437.10 
Uno-Plus Air Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 25 - 722-1085-ND 463.76 420.46 400.68 ae 
Violet 405 48 50 = 722-1086-ND 463.76 420.46 400.68 _ eae | 
Blue 465 48 50 260 722-1080-ND 316.47 282.22 259.68 
Green 520 48 50 100 722-1081-ND 316.47 282.22 259.68 
6 Amber 595 48 50 700 722-1082-ND 463.76 420.46 400.68 
Red 630 48 50 600 722-1083-ND 316.47 282.22 259.68 | 
Infra-Red 870 48 50 — 722-1084-ND 488.31 435.46 400.68 
White — 48 50 1100 722-1034-ND 342.25 305.21 280.83 
RGBA - 48 50 700 722-1033-ND 583.44 528.96 504.08 
Quattro Air Light Engine 
Ultra Violet 375 48 200 - 722-1015-ND 2471.00 2273.63 - 
Violet 405 48 200 = 722-1014-ND 2471.00 2273.63 = 
Blue 465 48 200 2000 722-1009-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
7 Green 520 48 200 6400 722-1010-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
Amber 595 48 200 6000 722-1013-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
Red 630 48 200 5700 722-1012-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
Infra-Red 870 48 200 _ 722-1016-ND 2471.00 2273.63 - 
RGBA _ 48 200 4700 722-1011-ND 2141.53 1970.48 1911.78 
Quattro-Mini Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 100 - 722-1050-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
Violet 405 48 160 - 722-1051-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
Blue 465 48 160 1050 722-1044-ND 1087.51 994.89 971.73 
Green 520 48 160 4230 722-1045-ND 1087.51 994.89 971.73 
8 Amber 595 48 160 2810 722-1046-ND 1087.51 994.89 971.73 
Red 630 48 160 3100 722-1047-ND 1087.51 994.89 971.73 
Infra-Red 870 48 100 _ 722-1049-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
White - 48 160 3875 722-1048-ND 1128.27 1032.18 1008.15 
RGBA - 48 160 1569 722-1052-ND 1120.38 1024.96 1001.10 
Quattro-Mini Air Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 100 - 722-1059-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
Violet 405 48 160 _ 722-1060-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
Blue 465 48 160 1050 722-1053-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Green 520 48 160 4230 722-1054-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
8 Amber 595 48 160 2810 722-1055-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Red 630 48 160 3100 722-1056-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Infra-Red 870 48 100 _ 722-1058-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
White _ 48 160 1569 722-1057-ND 1570.71 1445.25 1402.20 
RGBA - 48 160 3875 722-1061-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C ~ 80°C Ambient Temp: -20°C ~ 60°C 


Replaces incandescent lamps: 
-12VDC 394, 330, 382 


LED Incandescent Replacements 


Polycarbonate 
SS Colored 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V DC 336, 386, 393 


26.1 


Max| —Polycar- 


bonate 
| AY | Colored 
14.5 


18.5 
Max 


Max 


at 


Polycar- 
‘— bonate 
White 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 18, 37, 70, 73, 74 


Fig. 4 
Polycarbonate 
White 


Polycarbonate 
Colored 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 192, 124, 158, 161, 
168, 193, 194, 658, 184 


Fig. 5 


Polycarbonate 
@10 White 


—- 
Polycarbonate 
Colored 


Replaces incandescent lamps: 

- 12V AC/DC 12MB, 181, 756, 
1488, 1815, 1894, 1889, 1891, 
1893, 1898 

- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 


Replaces incandescent lamps: 
- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 
- 28V AC/DC 313, 757, 1819, 


~ 24V DC and 28V DC 327, 376, - 24V DC and 28V DC 276, 334, 388 | -24V AC/DC and 28V AC/DC 17,85 | - 24V AC/DC and 28V AC/DC 152, - 28V AC/DC 313, 757, 1819, 1820, 1820, 1829, 1843, 1864, 1873 


385, 387 400, 464, 585, 655, 656, 657 1829, 1843, 1864, 1873 
Cur- Lumi. | Wave- Cur- Lumi. | Wave- 
rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML 
Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED Blue | 28ac/0C | 5/10} 250 | 470 | L1049-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A45B3 
Bed joe | 44) 330 | a0 WEROSNBIN o82 716 a7 |istotsuna 3 | White Clear | 28Ac/DC | 5/10) 500 — | l1053-ND@ 1259 10.20 7.38 | 1511A45Ww3 
eran anc | 14| 910 | g05 MRRRRMNIN! 2.00 1072 7.76 | 4sto12sue3 White Diff. | 28AC/DC | 5/10 | 250 — | l1054-ND@ 1259 10.20 7.38 | 1511A45W3D 
Yellow j20c | 14 | 280 | 587 | L1106-ND 9.92 8.04 5.82 | 1510125UY3 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
Blue 1206 | 14 | 350 | 470 | L1103-ND 13.22 10.72 7.76 | 15101253 Red y2acioc | 7/14] 330 | 630 | L1057-ND@ 943 7.64 5.53 | 1511B25UR3 
White Clear | 1200 | 14 | 700 — | Li107-ND@ 13.22 10.72 7.76 | 1510125w3 Green | 12AC/DC | 7/14} 910 | 525 | L1056-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B25UG3 
White Dif. | 1200 | 14 ] 350 — | 1108-nD 13.22 10.72 7.76 | 1510125w3D Yellow | 12ac/Dc | 714] 280 | 587 | L1058-ND 9.43 7.64 5.53 | 1511B25UY3 
Aci pane | 14 | 330 | 630 WGRRRENRE aso 745 say | 1sio1esuns Blue | 12ac/0C | 744] 350 | 470 | L1055-ND 1259 10.20 7.38 | 1511B25B3 
asa sane | 14 | 910 | 505 WRIA 1322 1072 776 | 4e1o1asuca White Clear | 12AC/DC | 7/14] 700 — | 1059-ND 1259 10.20 7.38 | 1511B25w3 
4c) aha sang | 14 | 290 | a7 WERE 92 a4 sa | 1stotasuv3 White Diff. | 12AC/DC | 714] 350 — | 1060-ND 1259 10.20 7.38 | 1511B25w3D 
Blue 24DC 14 350 470 | L1109-ND 13.22 10.72 7.76 | 1510135B3 Red 24AC/DC | 7/14 330 630 | L1063-ND 9.43 7.64 5.53 | 1511B35UR3 
White Diff. 24DC 14 350 — |11114-ND 13.22 10.72 7.76 | 1510135W3D Green 24AC/DC | 7/14 910 525 | L1062-ND® 12.59 10.20 7.38 | 1511B35UG3 
4 | Yellow | 24ac/oc | 7/14} 280 | 587 | L1064-ND 943 7.64 5.53 | 1511B35UY3 
_ 2eDG | 14) 930° 630 AN 8820 715 5.17 | 1510145 UR3 Blue | 24ac/oc | 714) 350 | 470 | Lt061-ND 1259 10.20 7.38 | 151183583 
Green 2e0G | 14 | 910 | 525° ae, 18.22 10.72 7.76 | 1510145U68 White Clear | 24acyoc | 7/14] 700 | — | Lto65-ND 1259 10.20 7.38 | 1511B35W3 
Yellow | 26DC | 14) 280 | 587 (Rubi uS, 9.92 8.04 5.82 | 1510145UY8 White Diff. | 24ac/oc | 714] 350 | — | L1066-ND 1259 10.20 7.38 | 1511B35w3D 
Blue zeoc | 14 | 350 | 470 | L1115-ND 13.22 10.72 7.76 | 1510145B3 
White Clear | 280c | 14 | 700 | — | Lt119-ND@ 13.22 10.72 7.76 | 1510145w3 Red = 28AG/DC. | 7/14) 330 | 630 Teme 243) (764 5.53 | 1511B45UR3 
Writs it. | bene: +| 44 || aso — [ARRON ia00 4072 776 | dsio1zswap Green | 28Ac/DC | 7/14| 910 | 525 | L1068-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B45UG3 
Yellow | 28ac/Dc | 714) 280 | 587 | L1070-ND 9.43 7.64 5.53 | 1511B45UY3 
15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED Blue 28AC/DC | 714] 350 470 | L1067-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B45B3 
Red aoe | 714] 330 | 630 | L1123-ND 818 663 4.80 | 1512125UR3 White Clear | 28ac/oc | 7/14} 700 — |U071-ND 1259 10.20 7.38 | 1511B45w3 
Yellow 12DC 7IN4 280 587 | L1124-ND@ 9.28 7.52 5.44 | 1512125UY3 White Diff. | 28AC/DC | 7/14 350 — |11072-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B45W3D 
Blue ape | 7414) 350 | 470 | L1121-ND 11.34 919 6.65 | 151212583 18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 
White Clear | 1206 | 744] 700 — | l1023-ND 11.34 9.19 6.65 | 1512125w3 aad acme | 48 1 ago | 630 OGNISSY ace 7a7 ae Taneonme 
White Dif. | 1200 | 714) 350 — | li0e4-nD 1134 9.19 6.65 | 1512125w3D Green | toacme | 15 | tooo | sos WMARRNNRGN 1227 095 7.00 | tesoons1 
Red anc | 744) 330 | 630 | L1027-ND 818 6.63 4.80 | 1512135UR3 Yellow | 12ac/Dc | 15 | 300 | 587 | L1075-ND 9.92 8.04 5.82 | 18602252 
Green anc | 744) 910 | 525 | L1026-ND 11.34 9.19 6.65 | 1512135UG3 Blue | 12ac/0c | 15 | 400 | 470 | L1076-ND 1227 9.95 7.20 | 18602257 
Yellow zane | 744) 280 | 587 | L1028-ND 9.28 7.52 5.44 | 1512135UY3 White Clear | 12Ac/Dc | 15 | 750 — | 1077-ND@ 1227 9.95 7.20 | 1860225w3 
2 Blue 24DC TIN4 350 470 | L1025-ND@ 11.34 9.19 6.65 | 1512135B3 White Diff. | 12AC/DC ) 15 375 — |11078-ND 12.27 9.95 7.20 | 1860225W3D 
White Clear | 240¢ | 7414] 700 — | Li029-ND@ 11.34 919 6.65 | 1512135W3 Green | 24acoc | 15 | 1000 | 525 | L1os0-NDe 1227 9.95 7.20 | 19602351 
White Diff. 24DC 7/14 350 — |11030-ND 11.34 9.19 6.65 | 1512135W3D Yellow 24AC/DC | 15 300 587 | L1081-ND 9.92 8.04 5.82 | 18602352 
Red save | 714] 330 | 630 | L1033-ND 8418 663 480 | 1512145UR3 5 Blue | 24ac/0c | 15 | 400 | 470 | L1082-ND 1227 9.95 7.20 | 18602357 
Gissn spc | 74! oto | 595 | Lose-ND 11.34 9.19 6.65 | 1612145UG3 White Clear | 24ac/oc | 15 | 750 — | l1083-ND@ 1227 9.95 7.20 | 1860235w3 
allan ssoc | 714| 290 | saz WEDEMIRIM oo8 752 544 lisiovasuya White Diff. | 24acyDc | 15 | 375 — | 1084-ND@ 1227 9.95 7.20 | 1860235w3D 
Blue 2eoc | 714) 350 | 470 | L1031-ND 11.34 9.19 6.65 | 1512145B3 Red 28ac/DC | 15 | 350 | 630 | L1085-ND® 8.96 7.27 5.26 | 18602450 
White Clear | 280¢ | 7414] 700 — | l1035-ND@ 11.34 919 6.65 | 1512145W3 Green | 28AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1086-ND 12.27 995 7.20 | 18602451 
White Dif. | 2800 | 714) 350 — | l1036-ND 11.34 9.19 6.65 | 1512145w3D Yellow | 28ac/Dc | 15 | 300 | 587 | L1087-ND 9.92 8.04 5.82 | 18602452 
{sim Sotles 7 15laWeude Based ED Blue | 28AC/DC | 15 | 400 | 470 | Li08e-ND 1227 9.95 7.20 | 18602457 
White Clear | 28ac/oc | 15 | 750 — | L1089-ND@ 1227 9.95 7.20 | 1860245w3 
Red T2AC/DC | 6/12 | 280 | 630 | L1039-ND = 9.43 7.64 5.53 | 1511A25UR3 White Diff. | 28ac/DC | 15 | 375 — | 1090-ND@ 12.27 9.95 7.20 | 1860245w3D 
Green | 12AC/0C | 6/12| 780 | 525 | L1038-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511A25UG3 
Yellow | 12acioc | 612] 240 | 587 | L1040-ND® 9.43 7.64 5.53 | 1511A25UY3 19620 Sorles'T'3. 1/4 Bayonet Based Mull LED 
Blue 42AC/DC | 6/12 300 470 | L1037-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511A25B3 Red 24AC/DC | 9/17 | 3x 400 630 | L1091-ND 1462 11.85 8.57 | 18620350 
White Clear | 12ac/DC | 6/12 | 600 | — | L1041-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A25W3 Green | 24AC/DC | S10) 2x680 ) 525 BREE 2007 22.75 16.46 | 18620351 
White Diff. | 12ac/DC | 6/12) 300 — | Li042-nD 1259 10.20 7.38 | 1511A25w3D Yellow | 24AC/DC | 9/17] 3x350 | 587 | L1093-ND 14.62 11.85 8.57 | 18620352 
Blue | 24acy0c | 9/17 | 3x450 | 470 | L1094-ND® 28.07 22.75 16.46 | 18620357 
Red 24AC/DC | 5/10) 230 | 630 | LIO45-ND® 9.43 7.64 5.53 | 1511A3SUR3 White Clear | 24ac/0c | 9/17 | 3x850 | — | L1095-ND® 28.07 22.75 16.46 | 18620353 
3 Green | 24AC/DC | 5/10 | 650 | 525 | L1044-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511A35UG3 5 | White pitt. | 24acroc | 917 | 3x425 | — | L1096-ND 28.07 22.75 16.46 | 1862035Ww3D 
Yellow | 24ac/oc | 5/10 | 200 | 587 | L1046-ND 9.43 7.64 5.53 | 1511A35UY3 
pus |2aacc| sto} 250 | 470 WERE 1259 1020 748 | stiagspa Red 28ac/DC | 9/17 | 3x400 | 630 | L1097-ND® 14.62 11.85 8.57 | 18620450 
White Clear | 24ac/oc | 5/10 | 500 | — | L1047-ND@ 1259 10.20 7.38 | 1511A35W3 SH aaa — ses as ee noel a pote ete 
White Diff. | 24ac/Dc | 5/10) 250 — | L1048-ND@ 1259 10.20 7.38 | 1511A35W3D aie. | onacing. ary | aaso. | azo: MARMOL 007° o978° eae” |[aeesnusr 
Red 28ac/oc | 5/10} 230 | 630 | L1051-ND 943 7.64 5.53 | 1511A45UR3 White Clear | 28ac/Dc | 9/17 | 3x850 | — | L1101-ND 28.07 22.75 16.46 | 18620453 
Green | 28AC/0C | 5/10 | 650 | 525 | L1050-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511A45UG3 White Diff. | 28ac/Dc | 917 | 3x425 | — | L1102-ND 28.07 22.75 16.46 | 1862045w3D 
Yellow | 28acioc | 510) 200 | 587 | L1052-ND 9.43 7.64 5.53 | 1511A45UY3 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Color Wave Length peak (nm) Typical lo (med) Typical Vf (V) Typ. 
Position Position Position Position If | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Dialight 
Fig. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 |(mA)|Part No. if 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
2 Red Yellow - 630 585 _- 4.0 8.0 - 2.0 241 —__|20.0|350-1352-1-ND. 92 17.88 66.00] — —|597-7731-107 
3 | AlGaAs Red - - 660 = =— 20.0 1.75 10.0 | 350-1354-1-ND 97 18.77 69.30] — —| 597-3121-207 
4 Red Yellow _ 635 586 - 7.3 6.8 - 2.0 2.0 —__|10.0|350-1359-1-ND. 1.11 22.01 82.36] — —|597-7731-207 
6A Red Green Blue 645 466 570 10.0 5.0 16.0 | 2.0 3.8 2.0 | 20.0/350-1547-1-ND 6.00 125.00 400.00] — — | 592-3535-013 
8 Blue _ _ 428 6.0 3.5 20.0|350-1535-1-ND 3.27 67.79 257.13] — —| 591-2601-013 
White 19.23 3.5 20.0|350-1537-1-ND 3.49 76.37 283.66] — —| 591-2801-013 
9 Blue _ _ 428 6.0 3.5 20.0| 350-1536-1-ND 3.27 67.79 257.13] — —| 591-2601-113 
White 37.6 3.5 20.0] 350-1538-1-ND 3.49 76.37 283.66] — —| 591-2801-113 
RoHS Compliant 
Red _ _ 630 4.0 2.0 20.0) 350-1568-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000 | 257.40/M| 597-3001-107F 
1 Green _ _ 565 12.0 2.0 20.0|350-1569-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000 | 257.40/M| 597-3301-107F 
Yellow = =_ 585 = = 8.0 21 20.0| 350-1570-1-ND 93 17.96 66.30] 3,000 | _287.30/M | 597-3401-107F 
Red Green = 630 565 = 40 | 120 | — | 20 | 20 | — |20.0/350-1571-1-nD 1.06 21.16 79.17| 3,000 | 348.08/M|597-7701-107F 
2 Yellow Green - 585 565 — | 80 | 120} — | 24 | 20 | — |20.0)350-1572-1-ND 1.25 24.80 92.80] 3,000) 408.00/M|597-7721-107F 
Red Yellow - 630 585 — | 40 | 80 | — | 20 | 21 | — |20.0/350-1573-1-ND 97 18.77 __ 69.30] 3,000 | 300.30/M| 597-7731-107F 
Red _ =— 635 8.0 2.0 20.0|350-1577-1-ND 83 16.09 59.40] 2,000 | 257.40/M| 597-3001-207F 
AlGaAs Red _ _ 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1575-1-ND 76 14.63 54.00] 2,000 | 234.00/M | 597-3121-207F 
3 Green _ _ 565 8.0 24 20.0) 350-1574-1-ND 83 16.09 59.40] 2,000 | 257.40/M | 597-3301-207F 
Yellow = _ 586 6.0 24 20.0) 350-1576-1-ND 83 16.09 59.40] 2,000 | 257.40/M| 597-3401-207F 
Blue _ _ 428 11.0 3.5 20.0| 350-1588-1-ND 2.36 48.79 185.08] 2,000 | 841.25/M | 597-3601-207F 
White 135 3.5 20.0| 350-1589-1-ND 3.46 75.60 280.80] 2,000 | 1350.00/M | 597-3901-207F 
Red Green _ 635 565 _ 6.0 9.4 _ 2.0 2.0 —  |10.0]350-1578-1-ND. 1.16 23.10 86.42] 2,000 | 379.95/M | 597-7701-207F 
4 Yellow Green _ 585 565 = 4.0 9.4 _ 2.0 2.0 — | 10.0|350-1579-1-ND 1.03 20.38 76.27| 2,000 | 335.33/M | 597-7721-207F 
Red Yellow _- 635 586 - 7.3 6.8 - 2.0 2.0 —__|10.0}350-1580-1-ND. 1.16 23.10 86.42] 2,000 | 379.95/M | 597-7731-207F 
AlGaAs Red _ _ 640 25.0 1.7 20.0) 350-1792-1-ND 1.91 38.05 142.39) 600 427.17 | 595-2101-007F 
§ Green — — 567 11.0 24 20.0| 350-1793-1-ND 1.91 38.05 142.39) 600 427.17 | 595-2301 -007F 
Yellow = - 588 = - 9.0 2.2 20.0|350-1794-1-ND 1.91 38.05 142.39] 600 427.17 | 595-2401 -007F 
Red/Green Red/Green — 628 570 = 6.5 = 8.0 2.0 2.0 —  |30.0]350-1858-1-ND. 4.12 90.16 334.88] 360 660.74 | 592-3030-013F 
6A | Yellow/Green Yellow/Green _ 586 570 _ 6.5 = 8.0 2.0 2.0 —  |30.0]350-1859-1-ND. 412 90.16 334.88] 360 660.74 | 592-3131-013F 
Red/Yellow Red/Yellow = 628 586 = 6.5 = 6.5 2.0 2.0 —__|30.0|350-1860-1-ND. 4.12 90.16 334.88] 360 660.74 | 592-3232-013F 
Red _ _ 638 23.9 1.8 10.0 | 350-1855-1-ND 3.24 67.21 254.93] 360 483.89 | 592-2121-013F 
6B Green _ _ 569 94 24 10.0 | 350-1856-1-ND 3.24 67.21 254.93] 360 483.89 | 592-2222-013F 
Yellow = =— 595 - =- 33.6 2.0 10.0 | 350-1857-1-ND 3.30 72.10 267.80] 360 528.39 | 592-2727-013F 
Red Red Red 628 628 628 6.0 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0/350-2199-1-ND NEW! 4.68 97.50 312.00] 150 409.50 | 593-202020-013F 
Red Red Yellow 628 628 587 6.0 6.0 11.0 | 2.0 2.0 2.0 | 30.0/350-2200-1-ND NEW! 4.68 97.50 312.00] 150 409.50 | 593-202024-013F 
AlGaAs Red AlGaAs Red AlGaAs Red 645 645 645 29.0 | 29.0 | 29.0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |30.0)350-2201-1-ND NEW! 5.01 104.38 334.00] 150 438.38 | 593-212121-013F 
Green Green AlGaAs Red 570 570 645 16.0 | 16.0 ) 290} 20 2.0 1.75 |30.0)350-2204-1-ND NEW! 4.68 97.50 312.00] 150 409.50 | 593-222221-013F 
Green Green Green 570 570 570 16.0 | 16.0 | 160 | 20 2.0 2.0 | 30.0/350-2203-1-ND NEW! 4.68 97.50 312.00] 150 409.50 | 593-222222-013F 
7A Green Green Green 570 570 570 11.0 | 11.0 ) 11.0 | 20 2.0 2.0 | 30.0/350-2205-1-ND NEW! 4.68 97.50 312.00] 150 409.50 | 593-232323-013F 
Yellow Yellow Yellow 587 587 587 11.0 | 11.0 ) 11.0 | 20 2.0 2.0 | 30.0/350-2206-1-ND NEW! 4.68 97.50 312.00] 150 409.50 | 593-242424-013F 
Blue Blue Blue 465 465 465 7.0 7.0 7.0 3.5 3.5 3.5 | 20.0/350-2207-1-ND NEW! 7.59 158.13 506.00} 150 664.13 | 593-262626-013F 
AllnGaP Yellow AlGaAs Red InGaN Green 587 645 625 80.0 | 29.0 _ 2.0 1.75 3.7 |30.0/350-2208-1-ND NEW! 6.39 133.13 426.00] 150 559.13 | 593-2721 29-013F 
AllnGaP Yellow | AllnGaP Yellow | AllnGaP Yellow 587 587 587 80.0 | 80.0 | 800 | 20 2.0 2.0 | 30.0/350-2209-1-ND NEW! 489 101.88 326.00] 150 427.88 | 593-272727-013F 
White White White — _ _ 85.0 | 85.0 | 850} 3.5 3.5 3.5 | 20.0/350-2210-1-ND NEW! 9.21 191.88 614.00] 150 805.88 | 593-282828-013F 
InGaN Green InGaN Green InGaN Green 525 625 625 _ - = 3.7 3.7 3.7 __|10.0/350-2211-1-ND NEW! 8.49 176.88 566.00] 150 742.88 | 593-292929-013F 
AlGaAs Red AlGaAs Red | Super Red/Grn. 645 645 628/570 | 29.0 | 29.0 | 7/10 | 1.75 | 1.75 | 2.0/2.0 )30.0)350-2202-1-ND NEW! 5.10 106.25 340.00] 150 446.25 | 593-212130-013F 
Super Red/Grn. | Super Red/Grn. | Super Red/Grn. | 628/570 | 628/570 | 628/570 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 30.0/350-2212-1-ND NEW! 5.19 108.13 346.00] 150 454.13 | 593-303030-013F 
7B Yellow/Green Yellow/Green Yellow/Green | 590/570 | 590/570 | 590/570 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 30.0) 350-2213-1-ND NEW! 5.19 108.13 346.00] 150 454.13 | 593-313131-013F 
Super Red/Ylw. | Super Red/Ylw. | Super Red/Ylw. | 628/590 | 628/590 | 628/590 | 9.0/6.0] 9.0/6.0 | 9.0/6.0} 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 30.0|350-2214-1-ND NEW! 5.19 108.13 346.00] 150 454.13 | 593-323232-013F 
466/570/ | 466/570/ | 466/570/ 3.5/2.0/ | 3.5/2.0/ | 3.5/2.0/ 
Blue/Green/Red | Blue/Green/Red | Blue/Green/Red 645 645, 645 = = = 175 | 1.75 | 1.75 20.0|350-2215-1-ND NEW! 14.70 306.25 980.00] 150 1286.25 | 593-353535-013F 
Red _ _ 628 5.0 2.0 10.0} 350-1785-1-ND 1.83 36.35 136.01] 1,600 | 623.77/M| 591-2001-013F 
AlGaAs Red — _ 645 14.0 1.75 10.0} 350-1786-1-ND 1.91 38.05 142.39] 1,600 | 653.04/M | 591-2101-013F 
8 Green =— _ 570 4.0 2.0 10.0 | 350-1787-1-ND 1.83 36.35 136.01] 1,600 | 623.77/M| 591-2301-013F 
Yellow _ _ 590 5.0 2.0 10.0} 350-1788-1-ND 1.83 36.35 136.01] 1,600 | 623.77/M| 591-2401-013F 
Blue _ _ 428 6.0 3.5 20.0) 350-1584-1-ND 3.44 71.20 270.05] 1,600 | 1276.60/M | 591-2601-013F 
White 19.23 3.5 20.0| 350-1586-1-ND 3.67 80.22 297.96] 1,600 | 1461.15/M | 591-2801-013F 
AlGaAs Red _ _ 645 24.0 1.75 10.0 | 350-1582-1-ND 1.91 38.05 142.39] 1,600 | 653.04/M | 591-2101-113F 
Green _ _ 570 8.0 2.0 10.0} 350-1581-1-ND 1.83 36.35 136.01] 1,600 | 623.77/M| 591-2301-113F 
9 Yellow — = 590 8.0 2.0 10.0 | 350-1583-1-ND 1.83 36.35 136.01] 1,600 | 623.77/M| 591-2401-113F 
Blue _ _ 428 _ _ 6.0 3.5 20.0|350-1585-1-ND 3.44 71.20 270.05] 1,600 | 1276.60/M | 591-2601-113F 
White 37.6 3.5 20.0|350-1587-1-ND 3.67 80.22 297.96] 1,600 | 1461.15/M | 591-2801-113F 
Red Green _ 628 570 _ 6.5 8.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-1789-1-ND. 3.06 63.29 240.08] 1,600 | 1134.90/M | 591-3001-013F 
10 Yellow Green _ 586 570 _ 6.5 8.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-1790-1-ND. 3.06 63.29 240.08] 1,600 | 1134.90/M | 591-3101-013F 
Red Yellow _ 628 586 _- 6.5 6.5 - 2.0 2.0 —__|20.0|350-1791-1-ND. 2.50 61.77 196.35] 1,600 | 928.20/M | 591-3201-013F 
AlGaAs Red _ =— 660 17.0 17 20.0) 350-1565-1-ND 70 13.49 49.80] 2,500 | 215.80/M | 597-3111-407F 
an Green _ _ 560 _ = 75 24 20.0| 350-1566-1-ND 70 13.49 49.80] 2,500 | 215.80/M | 597-3311-407F 
Yellow = = 580 - - 6.0 2.2 20.0|350-1567-1-ND Pal 11.66 41.58] 2,500 | _176.40/M | 597-3401-407F 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2577 


Dialight Surface Mount LEDs (cont) 


Loa Las_l 
—13.05/— — Recommended PC 
Board Layout 


: 40-0 3 
Recommended PC 20-01 
Board Land Pattern 
Color Wave Length peak (nm) Typical lo (med) Typical Vf (V) Typ. 

Position Position Position Position If | Digi-Key Pricing Tape and Reelt _| Dialight 

Fig. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 |(mA)|Part No. it 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Red Clear _ _ 642 40.0 2.2 25.0] 350-2029-1-ND Al 5.78 17.49] 4,000 66.00/M | 598-8010-107F 
Red/Orange Clr. = _ 630 150 2.0 25.0| 350-2030-1-ND AG 6.48 19.61] 4,000 74.00/M | 598-8020-107F 
Orange Clear = _ 610 2.0 25.0| 350-2031-1-ND 58 7.70 24.64] 4,000 | 100.80/M | 598-8030-107F 
Yellow Clear — _ 595 130 2.0 25.0] 350-2032-1-ND AG 6.48 19.61] 4,000 74.00/M | 598-8040-107F 
12 Yellow Clear =— — 590 = _ 130 2.0 25.0| 350-2033-1-ND AG 6.48 19.61] 4,000 74.00/M | 598-8050-107F 
Yellow/Grn. Clr. — = 575 40.0 2.0 25.0| 350-2034-1-ND Al 5.78 17.49] 4,000 66.00/M | 598-8060-107F 
Green Clear _ =— 570 20.0 2.0 25.0| 350-2035-1-ND Al 5.78 17.49] 4,000 66.00/M | 598-8070-107F 
Green Clear _ _ 525 _ = 300 3.2 20.0| 350-2036-1-ND 68 13.16 48.60] 4,000 | 210.60/M | 598-8081-107F 
Blue Clear _ _ 475 _ = 140 3.2 20.0| 350-2037-1-ND 76 12.58 44.88] 4,000 | 190.40/M | 598-8091-107F 
Red Clear _ _— 642 40.0 2.2 25.0| 350-2038-1-ND A7 2.87 10.23] 3,000 43.40/M | 598-8110-107F 
Red/Orange Clr. = = 630 150 2.0 25.0|350-2039-1-ND Al 5.78 17.49] 3,000 66.00/M | 598-8120-107F 
Orange Clear _ — 610 2.0 25.0|350-2040-1-ND 53 7.70 24.64] 3,000 | 100.80/M | 598-8130-107F 
Yellow Clear _— _— 595 130 2.0 25.0| 350-2041-1-ND Al 5.78 17.49] 3,000 66.00/M | 598-8140-107F 
13] Yellow Clear — — 590 _— — 130 2.0 25.0| 350-2042-1-ND Al 5.78 17.49] 3,000 66.00/M | 598-8150-107F 
Yellow/Grn. Clr. _ _ 575 40.0 2.0 25.0| 350-2043-1-ND 39 5.43 16.43] 3,000 62.00/M | 598-8160-107F 
Green Clear _ _ 570 20.0 2.0 25.0|350-2044-1-ND 39 5.43 16.43] 3,000 62.00/M | 598-8170-107F 
Green Clear =— _ §25 _ _ 300 3.2 25.0| 350-2045-1-ND 68 13.16 48.60] 3,000 | 210.60/M | 598-8181-107F 
Blue Clear - _ 475 _ _ 140 3.2 25.0| 350-2046-1-ND 62 10.18 36.30] 3,000 | 154.00/M | 598-8191-107F 
Red Clear _ _ 640 2.0 25.0| 350-2047-1-ND 3 5.95 18.02] 3,000 68.00/M | 598-8210-107F 
Red/Orange Clr. _ = 630 150 2.0 25.0| 350-2048-1-ND A5 6.30 19.08] 3,000 72.00/M | 598-8220-107F 
Orange Clear _ _ 610 110 2.0 25.0| 350-2049-1-ND 58 7.70 24.64] 3,000 | 100.80/M | 598-8230-107F 
Yellow Clear _ _ 595 _ = 130 2.0 25.0| 350-2050-1-ND 43 5.95 18.02] 3,000 68.00/M | 598-8240-107F 
Yellow Clear — _ 590 _ _ 130 2.0 25.0) 350-2051-1-ND 3 5.95 18.02] 3,000 68.00/M | 598-8250-107F 
14 | Yellow/Grn. Clr. _ _ 575 40.0 2.0 25.0| 350-2052-1-ND 43 5.95 18.02] 3,000 68.00/M | 598-8260-107F 
Green Clear =— _ 570 20.0 2.0 25.0|350-2053-1-ND 3 5.95 18.02] 3,000 68.00/M | 598-8270-107F 
Green Clear = _ 525 300 3.2 25.0|350-2054-1-ND 68 13.16 48.60 3,000 | 210.60/M | 598-8281-107F 
Blue Clear — — 475 _ = 140 3.2 25.0|350-2055-1-ND 62 10.18 36.30] 3,000 | 154.00/M | 598-8291-107F 
Orange Diffused _ _ 610 2.0 25.0| 350-2058-1-ND 53 7.70 24.64) — —| 598-9230-107F 
Red Clear _ _ 640 2.0 25.0|350-2064-1-ND .23 3.79 13.53] 3,000 57.40/M | 598-8310-107F 
Red/Orange Clr. = = 630 120 2.0 25.0|350-2065-1-ND 4 6.33 20.24] 3,000 82.80/M | 598-8320-107F 
Orange Clear _ _ 610 110 2.0 25.0| 350-2066-1-ND 53 7.70 24.64] 3,000 | 100.80/M | 598-8330-107F 
15 Yellow Clear _ _ 595 _— = 130 2.0 25.0|350-2067-1-ND A4 6.33 20.24] 3,000 82.80/M | 598-8340-107F 
Yellow Clear _ _ 590 _ = 130 2.0 25.0| 350-2068-1-ND 4 6.33 20.24] 3,000 82.80/M | 598-8350-107F 
Yellow/Grn. Clr. = _ 575 50.0 2.0 25.0|350-2069-1-ND 51 718 21.73] 3,000 | — 82.00/M] 598-8360-107F 
Green Clear = = §25 220 3.2 25.0|350-2070-1-ND 68 13.16 48.60] 3,000 | 210.60/M | 598-8380-107F 
Blue Clear — _ 475 _ = 140 3.2 25.0|350-2071-1-ND A6 8.94 33.00] 3,000 | 143.00/M | 598-8391-107F 
Red Green Clear - 645 570 _ 60.0 | 40.0 _ 2.0 2.0 —  }20.0|350-2072-1-ND 58 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8510-207F 
Red/Orange Green Clear = 630 570 = 110 | 40.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-2073-1-ND. 58 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8520-207F 
H6A Yellow Green Clear _— 592 570 _ 110 | 40.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-2074-1-ND. 58 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8540-207F 
Yellow Green Clear _ 592 530 = 110 120 = 2.0 3.2 —  |30.0]350-2075-1-ND. 83 16.09 59.40] — — | 598-8550-207F 
Yellow Red Clear - 592 645 = 135 | 50.0 = 22: 2.2 —  |30.0]350-2076-1-ND. 58 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8560-207F 
Red Yellow/Green Clr. — 640 575 = 60.0 | 40.0 = 2.2 3.2 — _ |30.0]350-2077-1-ND. 58 8.36 27.36] — —| 598-8570-207F 
Red Green Blue Clear 645 530 475 60.0 | 120 | 90.0 | 22 3.2 3.2 | 20.0/350-2078-1-ND 2.63 54.38 206.25] 3,000 | 937.50/M | 598-8810-307F 
6B} Red/Orange Green Blue Clear 630 530 475 120 | 220 | 90.0) 20 3.2 3.2 | 20.0/350-2079-1-ND 2.63 54.38 206.25] 3,000 | 937.50/M | 598-8820-307F 
Red/Orange Green Blue Clear 630 530 475 120 | 220 | 90.0] 22 3.2 3.2 | 20.0/350-2080-1-ND 2.63 54.38 206.25] — —| 598-8821-307F 
Red Green Clear _ 645 570 — 60.0 | 40.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-2081-1-ND. 53 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8610-207F 
Red/Orange Green Clear _ 630 530 = 100 | 220 = 2.0 3.2 —  |20.0}350-2082-1-ND. 83 16.09 59.40] 3,000 | 257.40/M | 598-8621-207F 
H7A Yellow Green Clear _ 592 570 = 110 | 40.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-2083-1-ND. 53 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8640-207F 
Yellow Red Clear _ 592 645 = 110 | 60.0 — 2.2 2.2 —  |20.0]350-2085-1-ND. 53 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8660-207F 
Red Yellow/Green Clr. = 639 575 = 60.0 | 40.0 = 2.2 3.2 —  |20.0]350-2086-1-ND. 53 8.36 27.36, — —| 598-8670-207F 
Red Green Blue Clear 645 530 475 60.0 | 120 | 90.0 | 2.0 3.2 3.2 | 20.0/350-2087-1-ND 2.63 54.38 206.25] 3,000 | 937.50/M | 598-8610-307F 
7B} Red/Orange Green Blue Clear 630 530 475 120 150 | 60.0 | 2.0 3.2 3.2 | 20.0/350-2088-1-ND 2.63 54.38 206.25] 3,000 | 937.50/M | 598-8920-307F 
Red/Orange Green Blue Diffused 630 530 475 60.0 | 100 | 40.0 | 22 3.2 3.2 | 20.0/350-2089-1-ND 2.63 54.38 206.25] — — | 598-9920-307F 
Red Green Clear _ 645 570 — 60.0 | 40.0 = 2.0 2.0 —  |20.0]350-2090-1-ND. 53 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8410-207F 
Red/Orange Green Clear = 630 530 _ 100 | 220 _ 2.0 3.2 —  }20.0|350-2091-1-ND 83 16.09 59.40] — — | 598-8421-207F 
HBA Yellow Green Clear - 592 575 = 135 | 50.0 _ 2.0 2.0 —  }20.0|350-2092-1-ND 58 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8440-207F 
Yellow Green Clear _ 592 530 _ 120 120 _ 2.0 3.2 —  }20.0|350-2093-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000 | 257.40/M | 598-8450-207F 
Yellow Red Clear _ 592 645 i 135 | 50.0 _ 2.0 2.2 —  }20.0|350-2094-1-ND 58 8.36 27.36] 3,000 | 121.60/M | 598-8460-207F 
Red Yellow/Green Clr. = 639 575 _ 40.0 | 30.0 _ 2.0 2.0 — | 20.0|350-2095-1-ND 58 8.36 27.36] — —| 598-8470-207F 
Red Green Blue Clear 645 530 475 60.0 | 120 | 90.0 | 2.0 3.2 3.2 | 20.0/350-2096-1-ND 2.63 54.38 206.25] 3,000 | 937.50/M | 598-8710-307F 
8B} Red/Orange Green Blue Clear 630 530 475 80.0 | 150 | 60.0 | 2.2 3.0 3.2 | 20.0/350-2097-1-ND 2.63 54.38 206.25] 3,000 | 937.50/M| 598-8720-307F 
Red/Orange Green Blue Clear 630 530 475 80.0 | 150 | 60.0 | 2.2 3.0 3.2 | 20.0/350-2098-1-ND 2.63 54.38 206.25] — — | 598-8721-307F 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2578 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Dialight 


peoccccccees 


Through-Hole LEDs 


Dim. in mm 


Wave Length | Typical lo Typical Vf Typical If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. i! 25 100 Part No. 
3 Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1162-ND 2.03 1.58 1.25 555-3401 
6 Green 525 3400 3.5 30.0 350-1522-ND 5.73 4.46 3.61 551-4207 
18 Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1114-ND 2.20 1.70 1.35 552-0711 
RoHS Compliant 
1 Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1563-ND 1.43 1.10 88 521-9946F 
White = 1690 3.8 30.0 350-1564-ND 2.84 2.21 1.79 521-9948 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1711-ND 1.10 85 68 555-2001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1716-ND 1.13 87 70 555-2301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1718-ND 1.13 87 70 555-2401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1712-ND 1.23 95 76 555-2003F 
2 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1713-ND 90 69 56 555-2007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1715-ND 1.29 99 80 555-2009F 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1717-ND 1.29 99 80 555-2303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1719-ND 1.07 83 67 555-2403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1714-ND 1.23 95 76 555-2008F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1720-ND 1.42 1.09 88 555-3001 F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1725-ND 1.84 1.43 1.14 555-3301 F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1727-ND 1.84 1.43 1.14 555-3401 F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1721-ND 1.412 87 69 555-3003F 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1722-ND 1.69 1.31 1.04 555-3007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1724-ND 1.78 1.38 1.10 555-3009F 
3 Green 565 25 5.0 47 350-1726-ND 2.00 1.54 1.23 555-3303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1728-ND 2.00 1.54 1.23 555-3403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1723-ND 1.69 1.31 1.04 555-3008F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1802-ND 6.52 5.08 411 555-5003F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1803-ND 5.73 4.46 3.61 555-5001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1804-ND 6.77 5.27 4.27 555-5301 F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1805-ND 6.77 5.27 4.27 555-5401F 
Green 565 87 21 20.0 350-1806-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-222F 
Red 635 12.6 2.0 20.0 350-1807-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-111F 
¢ Yellow 585 12.6 24 20.0 350-1808-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-333F 
Red/Yellow/Green | 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1809-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-132F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1810-ND 81 61 51 551-0207F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1811-ND 81 61 51 551-0307F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1812-ND 81 61 51 551-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1813-ND 1.16 89 ane: 551-0607F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1814-ND 1.16 89 12 551-0507F 
5 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1815-ND 1.16 89 ha 551-0707F 
High Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1844-ND 2.85 2.22 1.80 551-0807F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1816-ND 99 76 61 551-1107F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1817-ND 99 76 61 551-1307F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1818-ND 99 76 61 551-1207F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1819-ND 1.40 1.09 87 551-3007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1820-ND 1.15 89 7 551-3107F 
Blue 470 1000 3.6 30.0 350-1846-ND 5.63 4.39 3.55 551-4007F 
6 White — 1270 3.6 30.0 350-1847-ND 10.18 7.74 6.52 551-4107F 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1848-ND 5.21 4.05 3.28 551-4207F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1665-ND 89 69 55 551-0209F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1667-ND 89 69 55 551-0309F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1669-ND 89 69 55 551-0409F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1682-ND 99 76 61 551-2509F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1671-ND 1.28 99 80 551-0509F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1673-ND 1.28 99 80 551-0609F 
7 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1675-ND 1.28 99 80 551-0709F 
High Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1845-ND 2.85 2.22 1.80 551-0809F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1677-ND 99 76 61 551-1109F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1679-ND 99 76 61 551-1209F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1681-ND 99 76 61 551-1309F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1684-ND 1.60 1.24 98 551-3009F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1685-ND 1.85 1.43 1.14 551-3109F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1664-ND 3.08 2.40 1.94 551-0207-004F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1666-ND 3.08 2.40 1.94 551-0307-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1668-ND 2.86 2.21 1.76 551-0407-004F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1670-ND 4.41 3.44 2.78 551-0507-004F 
8 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1672-ND 3.88 3.02 2.45 551-0607-004F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1674-ND 4.41 3.44 2.78 551-0707-004F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1676-ND 3.18 247 2.00 551-1107-004F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1678-ND 4.00 3.12 2.52 551-1207-004F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1680-ND 4.00 3.12 2.52 551-1307-004F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1683-ND 6.78 5.16 4.34 551-3007-004F 
9 Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1821-ND 1.60 1.24 98 553-0111F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1825-ND 1.42 1.10 88 553-0122F 
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Dialight = Through-Hole LEDs (cont) nm 
Wave Length | Typical lo Typical Vf Typical If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1826-ND 1.60 1.24 98 553-0133F 
Grn.(top)/Red(bot.) 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1822-ND 1.24 95 17 553-0121F 
Grn.(top)/Ylw.(bot.)| 563/585 16.0/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1823-ND 1.60 1.24 98 553-0123F 
Yiw.(top)/Grn.(bot.)} 585/563 6.3/16.0 2.1/2.1 10.0 350-1824-ND 1.60 1.24 98 553-0132F 
High Efficiency Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1850-ND 5.25 4.09 3.31 553-0188F 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1827-ND 1.75 1.36 1.08 553-0211F 
9 Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1828-ND 1.75 1.36 1.08 553-0222F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1830-ND 1.75 1.36 1.08 553-0233F 
Grn.(top)/Ylw.(bot.)} 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1829-ND 1.75 1.36 1.08 553-0223F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1831-ND 1.56 1.21 96 553-0322F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1832-ND 1.88 1.45 1.16 553-031 1F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1833-ND 1.88 1.45 1.16 553-0333F 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1834-ND 2.35 1.82 1.45 553-0711F 
2x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1835-ND 2.35 1.82 1.45 553-0744F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1698-ND 1.60 1.24 98 553-0111-300F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1699-ND 1.60 1.24 98 553-0122-300F 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1700-ND 1.60 1.24 98 553-0133-300F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1701-ND 2.95 2.30 1.86 553-0177-300F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1702-ND 1.75 1.36 1.08 553-0211-300F 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1703-ND 1.75 1.36 1.08 553-0222-300F 
10 Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1704-ND 1.75 1.36 1.08 553-0233-300F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1705-ND 1.88 1.45 1.16 553-031 1-300F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1706-ND 1.88 1.45 1.16 553-0322-300F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1707-ND 1.88 1.45 1.16 553-0333-300F 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1708-ND 2.35 1.82 1.45 553-0711-300F 
2x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1709-ND 2.11 1.63 1.30 553-0744-300F 
Green Clear 565 12.0 2.3 10.0 350-1710-ND 1.75 1.36 1.08 553-2222-300F 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1782-ND 1.83 1.42 1.13 569-0111-100F 
1 Green 565 8.5 2.3 10.0 350-1783-ND 1.72 1.33 1.06 569-0112-200F 
Yellow 583 10.0 2.2 10.0 350-1784-ND 1.83 1.42 1.13 569-0113-300F 
Blue 428 12.5 3.5 20.0 350-1854-ND 5.52 4.30 3.48 569-0119-900F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1778-ND 2.82 2.18 1.73 569-0101-111F 
Green 565 8.5 2.3 10.0 350-1779-ND 2.66 2.06 1.64 569-0102-222F 
12 Yellow 583 10.0 2.2 10.0 350-1780-ND 2.82 2.18 1.73 569-0103-333F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1781-ND 2.82 2.18 1.73 569-0107-777F 
Blue 428 12.5 3.5 20.0 350-1853-ND 18.89 14.07 12.06 569-0109-999F 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1750-ND 2.78 215 1.71 564-0100-111F 
Red/Yellow/Green | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1751-ND 2.78 2.15 1.71 564-0100-132F Fig. 15 
Green 565 8.5 23 10.0 350-1752-ND 2.16 1.67 1.33 564-0100-222F pee 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1753-ND 2.78 245 1.71 564-0100-777F 
High Efficiency Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1852-ND 14.08 10.49 8.99 564-0100-999F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1754-ND 2.92 2.27 1.84 564-0200-111F 
13 | Red/Yellow/Green | 635/583/565 | 1.8/1.6/1.6 1.8/1.9/1.8 2.0 350-1755-ND 2.92 2.27 1.84 564-0200-132F er 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1756-ND 2.59 2.00 1.60 564-0200-222F 2.54 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1757-ND 2.43 1.89 1.53 564-0300-111F 
Red/Yellow/Green | 635/583/565 | 4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 350-1758-ND 2.62 2.03 1.61 564-0300-132F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1759-ND 2.98 2.32 1.88 564-0300-222F 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1760-ND 3.88 3.02 2.45 564-0700-111F 
3x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1761-ND 3.70 2.89 2.34 564-0700-444F 
Green 565 12.3 21 20.0 350-1599-ND 81 61 51 550-0207F 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1603-ND 65 AQ Al 550-0307F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1606-ND 81 61 51 550-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1613-ND 96 74 60 550-0707F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1617-ND 1.05 81 65 550-0807F 
Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1843-ND 271 2.10 1.67 550-1007F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1620-ND 90 69 56 550-1107F 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1624-ND 99 76 61 550-1207F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1627-ND 99 76 61 550-1307F 
14 Green 563 10.0 21 10.0 350-1630-ND 67 52 2 550-2207F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1633-ND 82 64 51 550-2307F 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1636-ND 67 52 2 550-2407F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1640-ND 82 64 51 550-2507F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1643-ND 1.53 1.18 94 550-3007F 4.95 for all others 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1648-ND 68 52 43 550-5107F : 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1651-ND 68 52 43 550-5207F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1654-ND 68 52 3 550-5307F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1657-ND 1.05 81 65 550-5507F 
Green Clear 565 120.0 2.3 20.0 350-1660-ND 1.05 81 65 550-5607F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1663-ND 1.05 81 65 550-5707F 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1598-ND 81 61 51 550-0205F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1602-ND 81 61 51 550-0305F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1605-ND 81 61 51 550-0405F 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1609-ND 1.05 81 65 550-0505F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1612-ND 1.05 81 65 550-0705F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1616-ND 1.05 81 65 550-0805F 
Blue 470 520 40 20.0 350-1842-ND 271 2.10 1.67 550-1005F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1619-ND 99 76 61 550-1105F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1623-ND 99 76 61 550-1205F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1626-ND 99 16 61 550-1305F Cathode 
15 Green 563 10.0 24 10.0 350-1629-ND 82 64 51 550-2205F 
Yellow 585 6.3 2a 10.0 350-1632-ND 82 64 51 550-2305F 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1635-ND 82 64 51 550-2405F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1639-ND 82 64 51 550-2505F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1642-ND 1.53 1.18 94 550-3005F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1647-ND 99 76 61 550-5105F 
Green 563 34.0 22. 20.0 350-1650-ND 99 76 61 550-5205F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1653-ND 99 76 61 550-5305F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1656-ND 1.05 81 65 550-5505F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1659-ND 1.05 81 65 550-5605F 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1662-ND 1.05 81 65 550-5705F 
16 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1644-ND 2.09 1.62 1.29 550-3509F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1645-ND 2.09 1.62 1.29 550-3609F 
Green 565 12.3 21 20.0 350-1600-ND 3.14 2.45 1.98 550-0207-004F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1607-ND 3.14 2.45 1.98 550-0407-004F 
7 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1614-ND 3.97 3.10 2.51 550-0707-004F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1621-ND 3.70 2.89 2.34 550-1107-004F 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1637-ND 3.26 2.54 2.06 550-2407-004F 
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Dialight Through-Hole LEDs (cont) Dim. inmm Trig. 22 
Wave Length | Typical lo Typical Vt Typical If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Housing 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1686-ND 1.32 1.02 82 552-0211F 
Green 563 10.0 21 10.0 350-1687-ND 1.32 1.02 82 552-0222F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1688-ND 1.60 1.24 98 552-0233F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1689-ND 1.88 1.45 1.16 552-0322F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1690-ND 1.88 1.45 1.16 552-0333F 
Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 2.1/2.1 20.0 350-1691-ND 2.35 1.82 1.45 552-0744F 
18 Red 650 34.0 24 20.0 350-1692-ND 1.75 1.36 1.08 552-0811F 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1693-ND 1.75 1.36 1.08 552-0822F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1694-ND 1.75 1.36 1.08 552-0833F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1695-ND 1.03 79 64 552-0911F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1696-ND 1.48 1.14 92 552-0922F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1697-ND 1.75 1.36 1.08 552-0933F 
Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1849-ND 5.37 4.18 3.38 552-2388F 
Green 565 12.3 24) 20.0 350-1597-ND 92 ral 57 550-0204F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1601-ND 92 yf 57 550-0304F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1604-ND 92 yA! 57 550-0404F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1611-ND 1.28 99 80 550-0704F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1615-ND 1.28 99 80 550-0804F 
Blue 470 520 40 20.0 350-1841-ND 2.83 2.19 1.74 550-1004F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1618-ND 1.06 82 66 550-1104F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1622-ND 1.06 82 66 550-1204F 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1625-ND 1.06 82 66 550-1304F 
19 Green 563 10.0 21 10.0 350-1628-ND 1.09 84 67 550-2204F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1631-ND 1.09 84 67 550-2304F 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1634-ND 1.09 84 67 550-2404F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1638-ND 82 64 51 550-2504F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1641-ND 2.00 1.55 1.24 550-3004F 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1646-ND 1.19 Al 74 550-5104F 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1649-ND 1.19 A 74 550-5204F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1652-ND 1.19 1 74 550-5304F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1655-ND 1.25 97 78 550-5504F 
Green Clear 565 120.0 2.3 20.0 350-1658-ND 1.25 97 78 550-5604F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1661-ND 1.25 97 78 550-5704F 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1731-ND 98 75 61 561-0104-100F 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1851-ND 8.52 6.48 5.45 561-1002-100F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1732-ND 86 66 53 561-1101-100F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1734-ND 86 66 53 561-1301-100F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1733-ND 91 70 57 561-1201-100F 
Red 635 7.0 2.2 10.0 350-1735-ND 79 61 9 561-2101-100F tees gieiae omen anode 
Green 565 32.0 2.0 20.0 350-1736-ND 1.68 1.31 1.04 561-2201-100F : 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1737-ND 84 65 52 561-2301-100F TN 
Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1738-ND 84 65 52 561-2401-100F Eos et, 
20 Green Tinted 565 70.0 2.3 10.0 350-1739-ND 84 65 52 561-2501-100F 
Yellow Tinted 583 50.0 2.2 10.0 350-1740-ND 84 65 52 561-2601-100F ig. 28 10.29 4 
Red 650 34.0 24) 20.0 350-1744-ND a 70 57 561-5101-100F ala 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1745-ND A 70 57 561-5201-100F HOOOO 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1746-ND A 70 57 561-5301-100F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1747-ND 98 15 61 561-5501-100F J { leas 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1748-ND 92 7 57 561-5601-100F 54 , 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1749-ND 98 15 61 561-5701-100F 
Green 625 2200 3.5 20.0 350-1863-ND 471 3.67 2.97 561-5902-100F 
White _ 1100 3.5 20.0 350-1862-ND 471 3.67 2.97 561-6002-100F 
Green 565 4.0 2.2 20.0 350-1762-ND 1.35 1.04 84 566-0206F 
21 Yellow 583 3.5 24 20.0 350-1764-ND 1.35 1.04 84 566-0306F 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1729-ND 1.43 1.10 89 566-0406F 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1741-ND 1.79 1.39 1.10 561-4101-055F 
22 Green 565 25 2.3 20.0 350-1742-ND 1.79 1.39 1.10 561-4201-055F 
Yellow 583 5.0 21 20.0 350-1743-ND 1.79 1.39 1.10 561-4301-055F 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1767-ND 3.26 2.54 2.06 568-0101-111F 
Green 565 8.5 23 10.0 350-1768-ND 3.26 2.54 2.06 568-0102-222F 
Grn/Yiw./Grn/Ylw. 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1769-ND 3.26 2.54 2.06 568-0102-323F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1770-ND 3.26 2.54 2.06 568-0107-777F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1771-ND 3.63 2.83 2.29 568-0201-111F 
23 Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1772-ND 3.63 2.83 2.29 568-0202-222F 
Grn/Yiw./Grn/Ylw. 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1773-ND 3.63 2.83 2.29 568-0202-323F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1774-ND 3.88 3.02 2.45 568-0301-111F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1775-ND 3.88 3.02 2.45 568-0302-222F 
Bi-Color Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1776-ND 4.84 3.77 3.05 568-0701-111F 
Bi-Color Yiw./Grn. 585/565 4.3/6.3 21 10.0 350-1777-ND 4.84 3.77 3.05 568-0704-444F 
Red 635 12.6 2.0 30.0 350-1864-ND 1.72 1.33 1.06 571-0111F 
Green 565 8.7 24 30.0 350-1865-ND 1.72 1.33 1.06 571-0122F 
24 Yellow 585 12.06 21 20.0 350-1866-ND 1.72 1.33 1.06 571-0133F 
Yellow/Green 585/565 12.6/8.7 2.1/2.1 20.0/30.0 350-1867-ND 1.72 1.33 1.06 571-0132F 
Red/Green 635/565 12.6/8.7 2.0/2.1 30.0/30.0 350-1868-ND 1.72 1.33 1.06 571-0112F 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1555-ND 67 51 A2 §21-9216F 
Orange 600 if 2.2 20.0 350-1556-ND 58 45 36 521-9498F 
95 Green 565 12.6 21 20.0 350-1557-ND 67 51 2 521-921 0F 
Yellow 583 10.0 2.2 20.0 350-1558-ND 67 51 A2 §21-9211F 
White =_ 1010 3.6 30.0 350-1561-ND 2.55 1.97 1.57 521-9901F 
Blue 464 460 3.5 30.0 350-1562-ND 1.43 1.10 88 521-991 8F 
26 Blue 465 12.0 3.5 20.0 350-1560-ND 2.75 2.13 1.70 521-9831F 
27 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1559-ND 1.50 1.16 92 521-9450F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1799-ND 3.91 3.05 2.47 555-4001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1800-ND 4.54 3.53 2.86 555-4301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1801-ND 3.97 3.09 2.51 555-4401F 
28 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1795-ND 4.43 3.45 2.79 555-4003F 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1796-ND 4.43 3.45 2.79 555-4007F 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1797-ND 4.54 3.53 2.86 555-4303F 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1798-ND 4.54 3.53 2.86 555-4403F 
29 Red/Green 630/560 4.0 2.0/2.1 20.0 350-1836-ND 1.96 1.51 1.21 551-3508F 
30 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1837-ND 2.09 1.62 1.29 550-3505F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1838-ND 2.09 1.62 1.29 550-3605F 
31 2x Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1839-ND 3.70 2.89 2.34 552-3511F 
2x Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1840-ND 3.70 2.89 2.34 552-3544F 
Green 565 4.0 2.2 20.0 350-1763-ND 1.28 99 80 566-0207F 
32 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1765-ND 1.28 99 80 566-0307F 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1730-ND 1.36 1.05 84 566-0407F 
33 Red/Green 635/565 3.5/4.0 1.9/2.1 20.0 350-1766-ND 2.44 1.89 1.50 566-3507F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ri 
LED Arrays [Gauss] 
Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
LumiSpot™ 
3x1W, Blue, 48mm 350-1985-ND 43.36 35.16 33.40] LSP3-B-XXX 
3x1W, Green, 48mm 350-1986-ND 43.36 35.16 33.40] LSP3-G-XXX 
1 | 3x1W, Red, 48mm 350-1987-ND 40.84 33.12 31.46] LSP3-R-XXX 
3x1W, Warm White, 48mm | 350-1988-ND 4714 38.23 36.32 | LSP3-WW-XXX 
3x1W, White, 48mm 350-1989-ND 47.14 38.23 36.32| LSP3-W-XXX 
6x1W, Blue, 69mm 350-1990-ND 67.34 54.84 52.91 | LSP6-B-XXX 
6x1W, Green, 69mm 350-1991-ND 67.34 54.84 52.91] LSP6-G-XXX 
2 | 6x1W, Red, 69mm 350-1992-ND 62.03 50.51 48.74] LSP6-R-XXX 
6x1W, Warm White, 69mm | 350-1993-ND 71.19 60.04 57.04) LSP6-WW-XXX 
6x1W, White, 69mm 350-1994-ND 71.19 60.04 57.04] LSP6-W-XXX 
9x1W, Blue, 90mm 350-1995-ND 76.26 69.91 63.56 | LSP9-B-XXX 
9x1W, Green, 90mm 350-1996-ND 76.26 69.91 63.56] LSP9-G-XXX 
3 | 9x1W, Red, 90mm 350-1997-ND 77.09 65.02 61.77] LSP9-R-XXX 
9x1W, Warm White, 90mm | 350-1998-ND 86.17 78.99 71.81) LSP9-WW-XXX 
9x1W, White, 990mm 350-1999-ND 86.17 78.99 71.81 | LSP9-W-XXX 
Colour™ Engine RGB 
4 | 3x1W, Circular 350-1928-ND 61.00 49.68 47.93) CE3C-RGB-XXX 
5 | 6x1W, Circular 350-1929-ND 98.82 90.59 82.35) CE6C-RGB-XXX 
6 | 12x1W, Circular 350-1923-ND 136.34 130.71 128.15) CE12C-RGB-XXX 
7 | 12x1W, Linear 350-1924-ND 126.43 115.14 112.89] CE12L-RGB-XXX 
8 | 18x1W, Circular 350-1925-ND 180.60 173.14 169.74 | CE18C-RGB-XXX 
9 | 18x1W, Linear 350-1926-ND 168.52 161.55 158.39] CE18L-RGB-XXX 
10 | 36x1W, Circular 350-1927-ND 356.14 341.41 334.72] CE36C-RGB-XXX 
LinkLED™ 1W on MCPCB with Connectors 
Amber 350-1946-ND 15.71 11.71 10.04} LK1-1-A 
Blue 350-1947-ND 17.00 12.67 10.86} LK1-1-B 
1 Green 350-1948-ND 17.01 12.67 10.86) LK1-1-G 
Red 350-1949-ND 15.71 11.71 10.04) LK1-1-R 
White 350-1950-ND 18.93 14.10 12.09] LK1-1-W 
Warm White 350-1951-ND 18.93 14.10 12.09] LK1-1-wW 
LinkLED™ 
Edge lighting, Red/Green/Blue | 350-1952-ND 37.23 30.19 28.68] LK-3-EL-RGB 
— | Red/Green/Blue 350-1953-ND 40.68 32.16 28.09] LK-3-RGB 
Red/Green/Blue, Modular 350-1956-ND 46.61 37.80 35.91 | LKOP-RGB-XXX 
LumiLine™ with Holders 
3x1W, Blue 350-1957-ND 4558 36.96 35.12] LLN3-B-XXX 
3x1W, Green 350-1958-ND 45.58 36.96 35.12] LLN3-G-XXX 
12 | 3x1W, Red 350-1959-ND 42.99 34.86 33.12] LLN3-R-XXX 
3x1W, Warm White 350-1960-ND 49.47 40.12 38.11] LLN3-WW-XXX 
3x1W, White 350-1961-ND 49.47 40.12 38.11 | LLN3-W-XXxX 
9x1W, Blue 350-1962-ND 78.76 72.20 65.63) LLN9-B-XXX 
9x1W, Green 350-1963-ND 78.76 72.20 65.63] LLN9-G-XXX 
13 | 9x1W, Red 350-1964-ND 83.40 76.46 69.51] LLN9-R-XXX 
9x1W, Warm White 350-1965-ND 88.66 81.28 73.89] LLN9-WW-XXX 
9x1W, White 350-1966-ND 88.66 81.28 73.89] LLN9-W-XXX 
LumiLight™ 
3x1W, Amber 350-1967-ND 34.41 27.21 23.76] LLT3-A 
3x1W, Blue 350-1968-ND 37.49 29.64 25.89] LLT3-B 
14 3x1W, Green 350-1969-ND 37.49 29.64 25.89] LLT3-G 
3x1W, Red 350-1970-ND 34.41 27.21 23.76) LLT3-R 
3x1W, White 350-1971-ND 37.10 30.09 28.58) LLT3-W 
3x1W, Warm White 350-1972-ND 87.10 30.09 —28.58| LLT3-WW 
6x1W, Amber 350-1973-ND 47.78 38.75 36.81] LLT6-A 
6x1W, Blue 350-1974-ND 53.21 43.15 40.99] LLT6-B 
15 6x1W, Green 350-1975-ND 53.21 43.15 40.99] LLT6-G 
6x1W, Red 350-1976-ND 47.78 38.75 36.81] LLT6-R 
6x1W, White 350-1977-ND 58.04 47.27 45.61) LLT6-W 
6x1W, Warm White 350-1978-ND 58.04 47.27 45.61 | LLT6-WW 
9x1W, Amber 350-1979-ND 61.72 50.26 48.50] LLT9-A 
9x1W, Blue 350-1980-ND 69.43 56.54 54.56] LLT9-B 
16 9x1W, Green 350-1981-ND 69.43 56.54 54.56] LLT9-G 
9x1W, Red 350-1982-ND 61.72 50.26 48.50] LLT9-R 
9x1W, White 350-1983-ND 76.82 64.79 61.55) LLT9-W 
9x1W, Warm White 350-1984-ND 76.82 64.79 61.55] LLT9-WW 
Accessories felts 
Digi-Key Price Each Dialight Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 |Part No. Description Part No. 1 25 100 [Part No. 
Colourdriver™ Junction Box 1 in 3 out 350-1917-ND 21.79 17.28 15.05 |CDJB3 Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, Black 350-2006-ND 57 43 .36 |OH-ES1-BK 
Colourdriver Junction Box 1 in 7 out 350-1918-ND 28.75 22.73 19.86 |CDJB7 Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, Clear 350-2007-ND ‘67 43 -36 |OH-ES1-CL 
Colourdriver Junction Box 350-1919-ND 5.70 4.44 3.59 |CDJB-BL Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, White 350-2008-ND 57 3 .36 |OH-ES1-WH 
Colourdriver Cable Male to Wire End 350-1920-ND 21.72 17.17 15.00 |CDL-M3E Golden Dragon Optic Holder, Black 350-2009-ND 57 A3 .36 |OH-GD-BK 
Colourdriver Cable Male to Golden Dragon Optic Holder, Clear 350-2010-ND 57 43 -36 |OH-GD-CL 
Male, 3 Meters, 8-way 350-1921-ND 28.43 22.47 19.63 |CDL-M3M Golden Dragon Optic Holder, White 350-2011-ND 57 3 .36 |OH-GD-WH 
Linking Cable Female to Female, 2-way, 100mm_ | 350-1930-ND 144 WH 89 |CT2-100 Luxeon kK2 Emitter Optic Holder, White 350-2012-ND 57 43 36 |OH-K2-WH 
Linking Cable Female to Female, 2-way, 200mm _ | 350-1931-ND 1.45 1.413 90 |CT2-200 Soin eae MEGidiy Spt IE raee Gene Sota ND te " H eee 
Linking Cable 2-way Common Connector 350-1932-ND 1.74 1235: 1.07 |CT2-C \ eo epee i < a . . ‘ % 
Linking Cable Female to Flying Lead, 300mm 350-1933-ND 154 1.19 95 |CT2-E300 20mm Series Wide Optic 25° F-Form Lens 350-2015-ND 1471.14 91 |OP-025 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 100mm _| 350-1934-ND 2.80 247 1.73 |CT4-100 em ors val Opt vd F-Form Lens Sean ee ie fey inca ‘i 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 200mm | 350-1935-ND 2.86 223 1.81 |CT4-200 ingle Spot Base Module 2° AOU : ; : pg 
Linking Cable 4-way Common Connector 350-1936-ND 258 2.00 1.59 |cT4-C Triple Spot Base Module 11° 250:2018-ND) 474 3692.99 /0PI0-3-011 
Linking Cable 4-way Plug to Luxeon K2 Spot Base Module 3° 7 350-2019-ND 271 2.09 1.67 JOPK2-1-003 
8-way, Molex Female 350-1937-ND 6.49 4.94 4.16 \CT4-MLXF Luxeon K2 Triple Spot Base Module 6' 350-2020-ND 4.74 3.69 2.99 |OPK2-3-006 
inking Cable 4-way Plug to 8-way Molex Male | 350-1938-ND 8.76 6.66. 5.61 [CT4-MLXM Lens, Spot Base Module 6°, XLamp Senensety 229 — Or 103" OFT: 1-006 
: face tet Lens, Oval, Sub 8° x 25°, XLamp 350-2192-ND 52 39 .33 |OPAA-1-OSL 
Luxeon L2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1939-ND 44.40 36.00 34.20 |L2-KL1 Lens, Wide, Sub 16°, XLamp 350-2193-ND 52 39 '33 |OPAA-1-WSL 
Osram Optics Eval. Kit for Lens, Spot Base Rebel, 6° 350-2194-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-SPOT 
Golden Dragon with Holder 350-1940-ND 44.40 36.00 34.20 |L2-KL2 Lens, Base Module Medium, Rebel, 15° 350-2195-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-MED 
Luxeon K2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1941-ND 44.40 36.00 34.20 |L2-KL3 Lens, Base Module Oval, Rebel, 8° x 25° 350-2196-ND 1.85 1.43 1.14 [OPC1-1-OVAL 
OPGD Optics Eval. Kit for Golden Lens, 11mm Series, Spot Base Module 7° 350-2197-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-COL-SP 
Dragon Emitters 350-1942-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL4-GD Lens, 11mm Series, Wide, 13° 350-2198-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-2-COL 
Cree XLamp Optics Eval. Kit for 7090 Emitters | 350-1943-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL5-XL Linking Cable RJ45 to RU45, 0.5 Meter 350-2024-ND 3.67 = 2.86 2.32 |RJ45-05 
Nichia Optics Evaluation Kit for Jupitor Emitters | 350-1944-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL6-I0 Linking Cable RJ45 to RU45, 2.0 Meter 350-2025-ND 5494.27 3.46 ([RJ45-2 
Luxeon OPK2 Optics Evaluation Kit 350-1945-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL7-K2 Linking Cable RJ45 to RJ45, 5.0 Meter 350-2026-ND 12.21 9.28 7.82 |RU45-5 
Flexible Heat Sink 12 Module, 1.2 Meter 350-1954-ND 33.95 26.84 = 23.45 |LK-HS12 Converter Lead RJ45 to XLR, Female 350-2027-ND 18.40 13.71 11.75 |RJ45-XLRF 
Flexible Heat Sink 9 Module, 1 Meter 350-1955-ND 26.06 20.60 18.00 |LK-HS9 Converter Lead RJ45 to XLR, Male 350-2028-ND 18.40 13.71 11.75 |RJ45-XLRM 
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Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Colourdriver™36, Three Channel, RGB LED Driver 350-1922-ND 146.30 140.25 137.50 CDU-L-3-35-DMX 
Microdriver™4, 4x1W, High Powered LED 350mA. 350-2000-ND 20.83 15.52 13.30 MDU4-SC-35 
Microdriver 9, 9x1W, High Powered LED 350mA or 4x3W LED at 700mA 350-2001-ND 31.15 24.63 21.51 MDU9-SC-3570 
Microdriver MLV3™, 3x1W, Non-Dim, 350mA 350-2002-ND 23.54 18.61 16.26 MLV3-C-35 
Microdriver MLV3, 3x1W, Non-Dim, 700mA 350-2003-ND 23.54 18.61 16.26 MLV3-C-70 
MicroLV9™, 9x1W, Dimmable, 350mA 350-2004-ND 48.19 39.08 37.12 MLV9-C-35 
MicroLV9, 9x1W, Dimmable, 700mA 350-2005-ND 48.19 39.08 37.12 MLV9-C-70 
Colourdriver RF, LED Color Mixing 350-2021-ND 161.34 146.94 144.05 RFCC-MASTER 
Colourdriver TX, Remote Control 350-2022-ND 70.38 59.36 56.40 RFCC-REMOTE 
Colourdriver SL, Slave 350-2023-ND 128.71 104.81 101.14 RFCC-SLAVE 
Panel Mount LEDs Pe 
Wavelength Typical lo Typical Vf Typical If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color Peak (nm) (fL) (V) (mA) Part No. il 25 100 | Part No. 
White = 4,000 12.0 DC 60.0 | 350-1415-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-103-304 aig: Reopens 
White = 4,000 24.0 DC 32.0 350-1416-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1004-304 [i =L¢Gasket 
White _ 1,800 125.0 AC 9.5 350-1417-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1005-304 
Red 639 3,000 12.0 DC 95.0 350-1418-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1503-304 
Red 639 3,000 24.0 DC 46.0 350-1419-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1504-304 Ms 70 
Red 639 1,200 125.0 AC 10.5 350-1420-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1505-304 t— 38.1 —! 
Nickel Green 525 4,000 12.0 DC 60.0 350-1421-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-1603-304 ee 
1 | Flat Plated Green 525 4,000 24.0 DC 32.0 350-1422-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-1604-304 NEMA 4x IP66 
Brass Green 525 1,800 125.0 AC 9.5 350-1423-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-1605-304 
Yellow 594 3,000 12.0 DC 95.0 350-1424-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1703-304 
Yellow 594 3,000 24.0 DC 46.0 350-1425-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1704-304 
Yellow 594 1,200 125.0 AC 10.5 350-1426-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1705-304 
Blue 470 1,200 12.0 DC 60.0 350-1427-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1803-304 sail 
Blue 470 1,200 24.0 DC 32.0 350-1428-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1804-304 pal 
Blue 470 500.0 125.0 AC 9.5 350-1429-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1805-304 | 
White al 1,200 12.0 DC 60.0 350-1430-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3003-304 ~ 7.40 + stoae 
White al 1,200 24.0 DC 31.0 350-1431-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3004-304 2057_ | 
White al 700.0 125.0 AC 9.5 350-1432-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3005-304 +— 30.99 —| 
Red 639 4,300 12.0 DC 95.0 350-1433-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3503-304 NEMA 4x IP66 
Red 639 1,300 24.0 DC 46.0 350-1434-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3504-304 
Red 639 500.0 125.0 AC 10.5 350-1435-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3505-304 
Nickel Green §25 1,800 12.0 DC 60.0 350-1436-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-3603-304 
2 | Dome Plated Green 525 1,800 24.0 DC 32.0 350-1437-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-3604-304 
Brass Green §25 700.0 125.0 AC 9.5 350-1438-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-3605-304 
11/16-27 NS Thread 
Yellow 594 1,300 12.0 DC 95.0 350-1439-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3703-304 _ah Black (cathode) 
Yellow 594 1,300 24.0 DC 46.0 350-1440-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3704-304 CL —— 
Yellow 594 500.0 125.0 AC 10.5 350-1441-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3705-304 | Red (anode) 
Blue 470 480.0 12.0 DC 60.0 350-1442-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3803-304 alia 
Blue 470 480.0 24.0 DC 32.0 350-1443-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3804-304 Bi-Color has 3 leads 
Blue 470 180.0 125.0 AC 9.5 350-1444-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3805-304 
White — 700.0 5.0 DC 16.0 350-1445-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1002-203 
White _ 700.0 12.0 DC 16.0 350-1446-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1003-203 
White al 700.0 24.0 DC 16.0 350-1447-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1005-203 
Red/Green 635/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1448-ND 16.96 1263 10.83 | 557-1412-203 
Yellow/Green 592/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1449-ND 19.39 14.44 12.38 | 557-1432-203 sane 
Red 660 1,000 5.0 DC 80.0 350-1450-ND 14.19 10.57 9.06 | 557-1502-203 Black Wire 2 
Red 660 1,000 12.0 DC 20.0 350-1451-ND 14.19 10.57 9.06 | 557-1503-203 , Cathode fe 
3 | Dome White Red 660 1,000 24.0 DC 20.0 350-1452-ND 14.19 10.57 9.06 | 557-1505-203 = 
Poly- Green 525 1,000 5.0 DC 16.0 350-1453-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1602-203 Red 
carbonate Green 525 1,000 12.0 DC 16.0 350-1454-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1603-203 Wire 
Green 525 1,000 24.0 DC 16.0 350-1455-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1605-203 
Yellow 592 1,000 5.0 DC 80.0 350-1456-ND 14.19 10.57 9.06 | 557-1702-203 
Yellow 592 1,000 12.0 DC 20.0 350-1457-ND 14.19 10.57 9.06 | 557-1703-203 
Yellow 592 1,000 24.0 DC 20.0 350-1458-ND 14.19 10.57 9.06 | 557-1705-203 
Blue 470 250.0 5.0 DC 16.0 350-1459-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1802-203 
Blue 470 250.0 12.0 DC 16.0 350-1460-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1803-203 
Blue 470 250.0 24.0 DC 16.0 350-1461-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1805-203 
Red 650 10.0$ 2.0 10.0 350-2117-ND® 1.73 1.34 1.07 | 558-0101-007F 
Red 635 29.0$ 5.0 12.0 350-2118-ND® 2.09 1.62 1.29 | 558-0102-007F 
Green 563 16.0$ 24 10.0 350-2119-ND@ 1.73 1.34 1.07 | 558-0201-007F Sick wits 
Green 565 19.0$ 5.0 12.0 350-2120-ND@ 2.09 1.62 1.29 | 558-0202-007F Cathode 
Yellow 585 10.04 2A 10.0 350-2121-ND@ 1.73 1.34 1.07 | 558-0301-007F 
4 | Dome Valox Yellow 585 12.6$ 5.0 12.0 350-2122-ND® 2.09 1.62 1.29 | 558-0302-007F 
Blue 428 13.0 3.5 10.0 350-1591-ND@ 3.40 2.65 2.14 | 558-0803-007F 
Red/Green 635/565 4.8/4. 8$ 2.0/2.1 20.0 350-2123-ND@ 2.33 1.80 1.43 | 558-3001-007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.8$ 21 10.0 350-2124-ND® 2.33 1.80 1.43 | 558-3201-007F 
Blue 464 460.0 3.5 20.0 350-1592-ND@ 3.40 2.65 2.14 | 558-6003-007F 
White - 850.0 3.6 20.0 350-1593-ND@ 3.40 2.65 2.14 | 558-6403-007F 15.88 355.60 
Red 655 2.04 12.0 13.0 350-2126-ND@ 1.94 151 1.20 | 559-0103-007F _ Fs.33- “| |Red Wire 
Green 565 8.0¢ 5.0 12.0 350-2127-ND@ 1.94 1.51 1.20 | 559-0202-007F : Cla B= Black Wire 
Green 565 4.0$ 12.0 13.0 350-2128-ND@ 1.94 1.51 1.20 | 559-0203-007F 5mm Green Wire 
5 | Dome Valox Yellow 583 8.0¢ 5.0 10.0 350-2129-ND@ 1.94 1.51 1.20 | 559-0302-007F LED 
Yellow 583 8.0¢ 12.0 13.0 350-2130-ND® 1.94 1.51 1.20 | 559-0303-007F 
Red 650 34.0 21 20.0 350-2133-ND® 1.64 1.27 1.01 | 559-5101-007F 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-2134-ND® 1.64 1.27 1.01 | 559-5201-007F 
@ RoHS Compliant $ Typical Intensity (mcd) (Continued) 
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(to91) 2583 


Dialight Panel Mount LEDs (cont, 


Wavelength Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color pk(nm) (fL) (V) (mA) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Yellow 583 34.0$ 2.2 20.0 350-2135-ND® 1.64 1.27 1.01 | 559-5301-007F 
5 | Dome Valox Blue 468 650.0 3.6 20.0 350-1594-ND® 8.52 6.48 5.46 | 559-6001-007F 
Green 520 2200.0 35 20.0 350-1595-ND@ 852 6.48 5.46 | 559-6201-007F Anode (Painaa ner 
White = 600.0 3.5 20.0 350-1596-ND® 8.52 6.48 5.46 | 559-6401-007F 
6 | Dome Valox Red/Green 635/565 5/8$ 2.1/2.3 10.0 350-2131-ND® 3.54 2.76 2.23 | 559-3501-007F 
Yellow/Green 583/565 5/8$ 1.6/1.6 10.0 350-2132-ND@ 3.54 2.76 2.23 | 559-3601-007F 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1869-ND® 417 3.25 2.63 | 607-1112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1870-ND® 417 3.25 2.63 | 607-1112-130F 
Chrome Green 560 8.0 6.0 15.0 350-1871-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-1212-120F 
7 | Dome Plated Green 560 8.0 12.0 15.0 350-1872-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-1212-130F 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1873-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-1312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1874-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-1312-130F 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1875-ND® 417 3.25 2.63 | 607-2112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1876-ND® 417 3.25 2.63 | 607-2112-130F 
Chrome Green 560 8.0 6.0 15.0 350-1877-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-2212-120F 
B | Dome | plated Green 560 8.0 12.0 15.0 350-1878-ND@ 443 3.45 2.79 | 607-2212-130F isle pained en 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1879-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-2312-120F r 
Yellow 587 2.4 12.0 15.0 350-1880-ND® 4.43 3.45 2.79 | 607-2312-130F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1881-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1882-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1883-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-1112-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1480-ND 3.78 2.94 2.38 | 609-1212-120 
pene Chrome Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1887-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1212-120F 
Plated Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1888-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1212-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1889-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1893-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1312-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1894-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1312-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1895-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1312-140F 
9 Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1884-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1122-120F Anode (Painted Dot) 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1885-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1479-ND 4.27 3.32 2.69 | 609-1122-140 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1886-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1122-140F 
Dome Black Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1890-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1222-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1891-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-1222-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1892-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1222-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1896-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1322-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1897-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1898-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-1322-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1899-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1900-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-2112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1901-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-2112-140F 
Chrome Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1905-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-2212-120F 
Dome Plated Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1906-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-2212-130F = Anode (Painted Dot) 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1907-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-2212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1911-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-2312-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1912-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2312-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1913-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2312-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1495-ND 4.27 3.32 2.69 | 609-2122-120 
10 Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1902-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2122-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1903-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1904-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2122-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1908-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2222-120F 
Dome Black Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1502-ND 4.08 3.18 2.58 | 609-2222-130 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1909-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2222-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1910-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2222-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1914-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2322-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1915-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1916-ND® 4.27 3.32 2.69 | 609-2322-140F 5 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-2099-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3132-120F 73|, lh 16 a 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-2100-ND@ 4.49 3.50 2.83 | 612-3132-130F l4— 42 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-2101-ND@ 4.49 3.50 2.83 | 612-3132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0 350-2102-ND@ 4.49 3.50 2.83 | 612-3232-120F 
11 Flat Black Green 565 110.0 12.0 15.0 350-2103-ND® 4.49 3.50 2.83 | 612-3232-130F 
Green 565 110.0 24.0 15.0 350-2104-ND® 4.49 3.50 2.83 | 612-3232-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-2105-ND® 4.49 3.50 2.83 | 612-3332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-2106-ND® 4.49 3.50 2.83 | 612-3332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-2107-ND® 4.49 3.50 2.83 | 612-3332-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-2108-ND@ 6.21 4.06 3.29 | 616-1132-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-2109-ND® 5.21 4.06 3.29 | 616-1132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-2110-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0 350-2111-ND® 5.21 4.06 3.29 | 616-1232-120F 
12 | Dome Black Green 565 110.0 12.0 15.0 350-2112-ND® 5.21 4.06 3.29 | 616-1232-130F 25, lle 5 ae 
Green 565 110.0 24.0 15.0 350-2113-ND® 5.21 4.06 3.29 | 616-1232-140F 48.5 i 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-2114-ND@ 6.21 4.06 3.29 | 616-1332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-2115-ND® 5.21 4.06 3.29 | 616-1332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-2116-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1332-140F 


@ RoHS Compliant $ Typical Intensity (mcd) 
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Dialight oma 


eecccccccce 


Single Chip BASED LEDs 


Wavelength | Intensity Voltage Current Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens | Housing Color Peak (nm) _| Typ. (med) (vDC) Typ. (mA) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red 639 775 14 10 350-2136-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1101-103F 
Red 639 725: 28 10 350-2137-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1101-105F 
Green 520 600 14 10 350-2138-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1102-103F 
Green 520 600 28 10 350-2139-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1102-105F 
1 Flat Chrome Yellow 592 775 14 10 350-2140-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1103-103F 
Plated Yellow 592 775 28 10 350-2141-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1103-105F 
Blue 467 210 14 10 350-2142-ND 6.57 5.11 4.14 | 586-1105-103F 
Blue 467 210 28 10 350-2143-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1105-105F 
White _— 460 14 10 350-2144-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-1106-103F 
White = 460 28 10 350-2145-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1106-105F 
Red 630 1050 6 15 350-2146-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2401-201F 
Red 630 1050 14 15 350-2147-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2401-203F 
Red 630 525 28 75 350-2148-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2401-205F 
Green 525 1650 6 15 350-2149-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2402-201F 
Green 525 1650 14 15 350-2150-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2402-203F 
Green 525 825 28 7.5 350-2151-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2402-205F 
Yellow 592 1275 6 15 350-2152-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2403-201F 
2 | Dome omome Yellow 592 1275 14 15 350-2153-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2403-203F 
ate Yellow 592 637 28 75 350-2154-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2403-205F 
Blue 470 487 6 15 350-2155-ND 7.92 6.02 5.07 | 586-2405-201F 
Blue 470 487 14 15 350-2156-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2405-203F 
Blue 470 243 28 75 350-2157-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2405-205F 
White — 825 6 15 350-2158-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2406-201F 
White = 825 14 15 350-2159-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2406-203F 
White = 412 28 75 350-2160-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2406-205F 


Optical Light Pipes 


Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Ports Part No. 1 25 100 Part No. 
il 3 350-2161-ND -90 .70 -60 515-1000F 
2 1 350-2162-ND 68 53 6 515-1001F 
3 1 350-2163-ND 51 40 34 515-1004F 
4 1 350-2164-ND 58 A6 .39 515-1011F 
5 1 350-2165-ND 36 29 25 515-1016F 
6 4 350-2166-ND 1.11 87 .74 515-1020F 
6 4 350-2174-ND 1.36 1.06 91 515-1048F 
7 4 350-2167-ND 1.22 95 81 515-1022F 
8 4 350-2168-ND 1.41 1.10 94 515-1023F 
9 1 350-2169-ND 69 54 A6 515-1024F 
10 al 350-2170-ND 36 .29 25 515-1027F 
11 1 350-2171-ND 53 42 36 515-1038F 
12 1 350-2172-ND 58 46 .39 515-1039F 
13 4 350-2173-ND 80 63 54 515-1040F 
14 1 350-2175-ND 85 67 57 515-1049F 
15 2 350-2176-ND 99 .78 67 515-1051F 
16 1 350-2177-ND 99 78 67 515-1054F 
17 2 350-2178-ND 51 40 -34 515-1061F 
18 8 350-2179-ND 1.70 1.32 1.14 515-1062F 
19 8 350-2180-ND 1.30 1.02 87 515-1063F 
20 3 350-2181-ND 97 76 65 515-1064F 
21 3 350-2182-ND 97 76 65 515-1069F 
22 2 350-2183-ND 1.04 82 .70 515-1070F 
23 2 350-1590-ND 1.29 1.00 -80 515-1071F 
24 2 350-2184-ND 1.21 95 81 515-1090-801F 
24 2 350-2185-ND 4.21 95 81 515-1090F 
24 2 350-2189-ND 1.21 95 81 515-1118F 
25 2 350-2186-ND 58 46 39 515-1094F 
26 1 350-2187-ND 2.30 1.80 1.54 515-1096F 
24 1 350-2188-ND 48 .38 .33 515-1110F 
27 3 350-2190-ND 61 48 Al 515-1120F 
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VISnAY. Semiconductor High Brightness LEDs 


Reel® 


Dimensions in mm 


Peak DC Forward | Forward Luminous 
Wavelength Current Voltage Viewing Intensity (Typ.) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Type Color (nm) I; (mA) V;(V) (Typ.) | Angle (*) | (med) @ I; (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Blue 428 10 3.9 160 5 751-1156-1-NDt 1.25 .99 85 TLMB1100-GS08 
Blue 428 10 3.9 160 5 751-1156-2-ND$ 1174.50/3,000 TLMB1100-GS08 
Green 572 20 2.1 160 35 751-1165-1-NDt 48 37 25 TLMG1100-GS08 
Green 572 20 2.1 160 35 751-1165-2-ND$ 331.68/3,000 TLMG1100-GS08 
Orange 610 20 2.1 160 80 751-1174-1-NDt 47 36 25 TLMO1100-GS08 
Fi 0603 Orange 610 20 2 160 80 751-1174-2-ND$ 321.60/3,000 TLMO1100-GS08 
Pure Green 555 20 21 160 15 751-1176-1-NDt 56 43 29 TLMP1100-GS08 
Pure Green 555 20 2.1 160 15 751-1176-2-ND$ 384.00/3,000 TLMP1100-GS08 
Red 645 20 2.1 160 63 751-1182-1-NDt 47 36 25 TLMS1100-GS08 
Red 645 20 2.1 160 63 751-1182-2-ND$ 321.60/3,000 TLMS1100-GS08 
Yellow 591 20 21 160 80 751-1186-1-NDt AT 36 25 TLMY1100-GS08 
Yellow 591 20 21 160 80 751-1186-2-ND$ 321.60/3,000 TLMY1100-GS08 
Red 650 20 1.8 32 200 751-1089-ND 56 At -30 TLDR4900 
Red 650 20 1.8 32 63 ~ 200 751-1090-ND 63 AT .37 TLDR4901 
Blue 428 20 3.9 60 15 751-1092-ND 1.11 87 67 TLHB4400 
Blue 428 20 3.9 60 10 ~ 32 751-1093-ND .96 83 64 TLHB4401 
Yellow 590 10 1.9 32 300 751-1094-ND 53 41 28 TLHE4900 
Soft Orange 610 10 1.9 32 300 751-1097-ND 59 45 31 TLHF4900 
Green 565 10 2.4 60 4 751-1099-ND 47 34 .22 TLHG4400 
Green 565 10 2.4 60 6 751-1100-ND 47 34 .22 TLHG4401 
Green 565 10 2.4 60 12 751-1101-ND 47 34 .22 TLHG4405 
Green 565 10 2.4 120 2 751-1102-ND 47 34 22 TLHG4600 
Green 565 10 2.4 120 3.5 751-1103-ND AT 34 22 TLHG4601 
Green 565 10 2.4 120 6 751-1104-ND 55 40 .24 TLHG4605 
Red 643 10 1.9 32 140 751-1117-ND 45 35 24 TLHK4900 
Soft Orange 605 10 2.4 60 4 751-1120-ND 52 37 25 TLHO4400 
2 3mm Lamp Pure Green 555 10 2.4 60 2 751-1121-ND 52 37 25 TLHP4400 
Pure Green 555 10 2.4 60 3 751-1122-ND 54 38 25 TLHP4401 
Pure Green 555 10 2.4 60 3.5 751-1123-ND 42 33 22 TLHP4405 
Red 635 10 2 60 3 751-1127-ND 42 30 .20 TLHR4400 
Red 635 10 2 60 5 751-1128-ND 43 31 .20 TLHR4401 
Red 635 10 2 60 10 751-1129-ND 43 31 .20 TLHR4405 
Red 635 10 2.0 120 2 751-1130-ND 56 Al 24 TLHR4600 
Red 635 10 2.0 120 3.5 751-1131-ND 44 31 21 TLHR4601 
Red 635 10 2.0 120 6 751-1132-ND 47 34 22 TLHR4605 
Yellow 585 10 2.4 60 3 751-1142-ND 49 35 23 TLHY4400 
Yellow 585 10 2.4 60 5 751-1143-ND 49 35 .23 TLHY4401 
Yellow 585 10 2.4 60 10 751-1144-ND 49 35 .23 TLHY4405 
Yellow 585 10 2.4 120 2 751-1145-ND 48 34 .23 TLHY4600 
Yellow 585 10 2.4 120 3.5 751-1146-ND 49 35 .23 TLHY4601 
Yellow 585 10 2.4 120 5 751-1147-ND 53 38 25 TLHY4605 
Red 650 20 1.8 8 2500 751-1091-ND 51 37 -30 TLDR5800 
Yellow 590 20 2.0 18 750 751-1095-ND 54 42 .28 TLHE5100 
Yellow 590 20 2.0 8 3500 751-1096-ND 52 39 27 TLHES5800 
Soft Orange 610 20 2.0 8 3500 751-1098-ND 60 46 31 TLHF5800 
Green 565 20 2.4 18 240 751-1105-ND 44 31 21 TLHG5100 
Green 565 20 2.4 18 240 ~ 480 751-1106-ND 45 32 21 TLHG5101 
Green 565 20 2.4 18 240 ~ 640 751-1107-ND 47 33 .22 TLHG5102 
Green 565 10 2.4 28 30 751-1108-ND 51 37 .22 TLHG5200 
Green 565 10 2.4 28 40 751-1109-ND 53 38 .23 TLHG5201 
Green 565 10 2.4 28 50 751-1110-ND 56 AI .24 TLHG5205 
Green 565 10 2.4 28 30 751-1111-ND 51 37 22 TLHG6200 
Green 565 10 2.4 28 40 751-1112-ND 53 38 .23 TLHG6201 
Green 565 10 2.4 28 50 751-1113-ND 55 40 24 TLHG6205 
Green 565 10 2.4 60 4 751-1114-ND 52 38 .23 TLHG6400 
Green 565 10 2.4 60 7 751-1115-ND 54 39 .23 TLHG6401 
Green 565 10 2.4 60 15 751-1116-ND 44 31 21 TLHG6405 
Red 643 20 1.9 18 320 751-1118-ND 46 36 .24 TLHK5100 
Red 643 20 1.9 8 2500 751-1119-ND 46 36 .24 TLHK5800 
3 5mm Lamp Pure Green 555 20 2.4 18 66 751-1124-ND 52 37 25 TLHP5100 
Pure Green 555 20 2.4 18 66 ~ 132 751-1125-ND 54 39 25 TLHP5101 
Pure Green 555 20 2.4 18 66 ~ 200 751-1126-ND 56 40 26 TLHP5102 
Red 635 10 2.0 28 20 751-1133-ND 42 30 18 TLHR5200 
Red 635 10 2.0 28 30 751-1134-ND 43 31 19 TLHRS5201 
Red 635 10 2.0 28 40 751-1135-ND 46 33 .20 TLHR5205 
Red 635 10 2.0 28 20 751-1136-ND 51 37 22 TLHR6200 
Red 635 10 2.0 28 30 751-1137-ND 53 39 .23 TLHR6201 
Red 635 10 2.0 28 40 751-1138-ND 53 39 .23 TLHR6205 
Red 635 10 2.0 60 3.5 751-1139-ND 51 37 22 TLHR6400 
Red 635 10 2.0 60 fk 751-1140-ND 52 38 22 TLHR6401 
Red 635 10 2.0 60 10 751-1141-ND 53 39 .23 TLHR6405 
Yellow 585 10 2.4 28 30 751-1148-ND 48 34 .23 TLHY5200 
Yellow 585 10 2.4 28 40 751-1149-ND 49 35 .23 TLHY5201 
Yellow 585 10 2.4 28 30 751-1150-ND 48 34 23 TLHY6200 
Yellow 585 10 2.4 28 40 751-1151-ND 49 35 .23 TLHY6201 
Yellow 585 10 2.4 28 50 751-1152-ND -50 36 .24 TLHY6205 
Yellow 585 10 2.4 60 3.5 751-1153-ND 48 34 .23 TLHY6400 
Yellow 585 10 2.4 60 7 751-1154-ND 49 35 .23 TLHY6401 
Yellow 585 10 2.4 60 10 751-1155-ND 53 38 25 TLHY6405 
t+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Ey 
“y* Semiconductor High Brightness LEDs (cont) Reel” | Hels 
Peak DC Forward |_ Forward Luminous 
Wavelength Current Voltage Viewing Intensity (Typ.) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Type Color (nm) I; (mA) V_(V) (Typ.) | Angle (°) | (mcd) @ I; (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Blue 428 10 3.9 120 7 751-1157-1-NDt 1.18 94 80 TLMB2100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 7 751-1157-2-ND$ 1115.37/3,000 TLMB2100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 751-1166-1-NDt 55 .39 .26 TLMG2100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 751-1166-2-ND$ 312.12/3,000 TLMG2100-GS08 
Soft Orange 605 10 21 120 7.5 751-1175-1-NDt A7 -36 24 TLMO2100-GS08 
4 MiniLED Soft Orange 605 10 21 120 7.5 751-1175-2-ND$ 319.68/3,000 TLMO2100-GS08 
Pure Green 555 10 2.4 120 2.2 751-1177-1-NDt 54 .39 26 TLMP2100-GS08 
Pure Green 555 10 2.4 120 22 751-1177-2-ND$ 308.34/3,000 TLMP2100-GS08 
Red 640 10 21 120 75 751-1183-1-NDt 42 32 22 TLMS2100-GS08 
Red 640 10 21 120 7.5 751-1183-2-ND$ 288.96/3,000 TLMS2100-GS08 
Yellow 585 10 2.2 120 7.5 751-1187-1-NDt 56 40 27 TLMY2100-GS08 
Yellow 585 10 2.2 120 7.5 751-1187-2-ND$ 319.68/3,000 TLMY2100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 8 751-1158-1-NDt 1.45 JOH .78 TLMB3100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 8 751-1158-2-ND$ 600.98/1,500 TLMB3100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 4~12.5 751-1159-1-NDt 1.18 94 80 TLMB3101-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 4~12.5 751-1159-2-ND$ 615.83/1,500 TLMB3101-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5 ~ 12.5 751-1160-1-NDt 1.15 91 78 TLMB3104-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5~ 12.5 751-1160-2-ND$ 600.98/1,500 TLMB3104-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5 ~ 20 751-1161-1-NDt 1.27 1.01 86 TLMB3106-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5 ~ 20 751-1161-2-ND$ 665.33/1,500 TLMB3106-GS08 
Red 650 10 1.8 120 20 751-1162-1-NDt 48 37 25 TLMD3100-GS08 
Red 650 10 1.8 120 20 751-1162-2-ND$ 185.22/1,500 TLMD3100-GS08 
Yellow 590 10 2.0 120 50 751-1163-1-NDt bt 36 24 TLME3100-GS08 
Yellow 590 10 2.0 120 50 751-1163-2-ND$ 159.90/1,500 TLME3100-GS08 
Soft Orange 610 10 2.0 120 50 751-1164-1-NDt 56 40 26 TLMF3100-GS08 
Soft Orange 610 10 2.0 120 50 751-1164-2-ND$ 175.50/1,500 TLMF3100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 9 751-1167-1-NDt 51 37 24 TLMG3100-GS08 
Green 565 10 2:2 120 4~12.5 751-1168-1-NDt 53 .38 25 TLMG3101-GS08 
Green 565 10 2.2 120 4~12.5 751-1168-2-ND$ 168.60/1,500 TLMG3101-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 ~ 20 751-1169-1-NDt 53 .38 25 TLMG3102-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 ~ 20 751-1169-2-ND$ 168.60/1,500 TLMG3102-GS08 
Red 635 10 2 120 6 751-1170-1-NDt 61 37 24 TLMH3100-GS08 
Red 635 10 2 120 6 751-1170-2-ND$ 162.00/1,500 TLMH3100-GS08 
5 PLCC2 Red 635 10 2 120 4~12.5 751-1171-1-NDt 53 -38 25 TLMH3101-GS08 
Red 635 10 2 120 4~12.5 751-1171-2-ND$ 166.20/1,500 TLMH3101-GS08 
Red 635 10 2 120 6.3 ~ 20 751-1172-1-NDt 44 34 23 TLMH3102-GS08 
Red 635, 10 2 120 6.3 ~ 20 751-1172-2-ND$ 171.18/1,500 TLMH3102-GS08 
Red 643 10 1.9 120 18 751-1173-1-NDft 50 36 24 TLMK3100-GS08 
Red 643 10 1.9 120 18 751-1173-2-ND$ 159.00/1,500 TLMK3100-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 4 751-1178-1-NDt 44 34 23 TLMP3100-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 4 751-1178-2-ND$ 171.45/1,500 TLMP3100-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 16~5 751-1179-1-NDt 46 36 24 TLMP3101-GS08 
Pure Green 555, 10 21 120 16~5 751-1179-2-ND$ 179.01/1,500 TLMP3101-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~8 751-1180-1-NDt 44 .34 23 TLMP3102-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~8 751-1180-2-ND$ 170.91/1,500 TLMP3102-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~5 751-1181-1-NDt 48 .37 25 TLMP3107-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~5 751-1181-2-ND$ 184.95/1,500 TLMP3107-GS08 
Red 640 10 2.0 120 75 751-1184-1-NDf¢ 55 39 .26 TLMS3100-GS08 
Red 640 10 2.0 120 7.5 751-1184-2-ND$ 172.50/1,500 TLMS3100-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6 751-1188-1-NDt A6 -33 .22 TLMY3100-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6 751-1188-2-ND$ 146.70/1,500 TLMY3100-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6.3 ~ 20 751-1189-1-NDt A7 34 22 TLMY3102-GS08 
Yellow 585 10 24 120 6.3 ~ 20 751-1189-2-ND$ 148.50/1,500 TLMY3102-GS08 
Blue 464 20 3 120 100 751-1239-1-NDt 88 69 59 VLMB3140-GS08 
Blue 464 20 3 120 100 751-1239-2-ND$ 453.38/1,500 VLMB3140-GS08 
White = 10 3.3 120 112 ~ 355 751-1246-1-NDt 99 77 66 VLMW41R1T1-5K8L-08 
White = 10 3.3 120 112 ~ 355 751-1246-2-ND$ 511.50/1,500 VLMW41R1T1-5K8L-08 
White = 30 3.7 120 560 751-1242-1-NDt 1.04 81 69 VLMW3200-GS08 
PLOC4 White = 30 3.7 120 560 751-1242-2-ND$ 534.75/1,500 VLMW3200-GS08 
White = 30 3.7 120 710 ~ 900 751-1244-1-NDt 1.08 84 72 VLMW3201-GS08 
White = 30 3.7 120 710 ~ 900 751-1244-2-ND$ 558.00/1,500 VLMW3201-GS08 
Red 624 70 2.2 60 0.7 751-1190-5-ND 65 48 38 TLWR7600 
Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1191-5-ND 65 48 38 TLWR7900 
Red 624 70 2.2 60 0.8 751-1192-5-ND or 57 45 TLWR8600 
Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1193-5-ND 77 57 45 TLWR8900 
Red 624 70 2.2 60 0.8 751-1194-5-ND 99 hh -60 TLWR9600 
Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1195-5-ND 84 66 51 TLWR9900 
Yellow 594 70 21 60 0.7 751-1196-5-ND 66 49 39 TLWY7600 
6 TELUX™ 4-pin Yellow 594 70 21 90 0.7 751-1197-5-ND 66 49 39 TLWY7900 
Yellow 594 70 21 60 0.8 751-1198-5-ND 77 57 45 TLWY8600 
Yellow 594 70 21 90 0.7 751-1199-5-ND 77 57 45 TLWY8900 
True Green 518 50 3.9 60 0.7 751-1248-5-ND 1.20 96 80 VLWTG9600 
True Green 518 50 3.9 90 0.7 751-1249-5-ND 1.20 96 80 VLWTG9900 
White = 50 4.3 60 0.8 751-1250-5-ND 1.07 86 72 VLWW9600 
White = 50 4.3 60 0.8 751-1251-5-ND 1.07 86 72 VLWW9601 
White — 50 4.3 90 0.8 751-1252-5-ND 1.07 86 72 VLWwes00 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Remote Control Receivers 
Supply Carrier Transmit 
Voltage Sensitivity | Frequency} Distance Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (Vv) Ee (mw/m2) (kHz) Typ. (m) Part No. Al 10 100 Part No. 
1 2.7~5.5 0.2 ~ 0.35 38 35 751-1223-5-ND 1.80 1.56 1.20 TSOP32238 
2 2.7~5.5 0.4 ~ 0.55 38 30 751-1227-ND 98 .78 65 TSOP38238 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2587 


Y, LED 7-Segment Displays 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size mm Forward Voltage lv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ucd) Common Anode Common Cathode 1 25 100 Common Anode Common Cathode 
-30 (7.5) 11.0x 7.0 1.7 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.92 97 87 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 17 10 6400 = 404-1120-ND 1.88 95 85 = NKR141SC 
-40 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.44 1.44 1.22 NAR141B NKR141B 
Red -60 (15) 19.0 x 12.5 17 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.96 99 89 NAR161B NKR161B 
1B 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 5.52 3.40 3.01 NAR105B NKR105B 
Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 4. 20 404-1128-ND 404-1129-ND 5.49 3.38 2.99 NAG105PB NKG105PB 
Red/Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 404-1134-ND = 7.35 5.38 4.46 NARG105 — 
2 Red -60 (15) 19.0 x 25.2 17 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.42 2.11 1.98 NAR261B NKR261B 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ucd) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 2.23 1.32 1.11 NSR161B 


Super Bright LED Light Bar Module 


(Top View) 


ty 


123 


Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (med) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Yellow 570 24 20 42 404-1139-ND 1.44 -80 66 MU02-4201 
2 Red 660 1.7 20 20 404-1141-ND 96 43 -39 MU03-2201 
Red 660 17 20 32 404-1145-ND 1.16 65 53 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.13 63 51 MU04-4101 
Green 560 21 20 20 404-1147-ND 1.13 63 bit MU04-5102 
4 Red 660 47 20 40 404-1148-ND 1.69 85 we MU07-2101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.61 -82 73 MU07-4101 
Red 660 17 20 40 404-1152-ND 1.52 85 69 MU08-2201 
5 Yellow 570 2.2 20 40 404-1153-ND 1.47 82 67 MU08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.65 83 75 MU08-5201 


NEW! LED Arrays 


Emitted Color Forward Price Each Stanley 
Fig. Color Viewing Angle | Temperature (K) Voltage (V) Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Cool White _ 6,300 12.6 Slim Stick 404-1182-ND 47.29 36.10 34.23 STNO101N 
1 Warm White = 3,300 12.6 Slim Stick 404-1183-ND 47.29 36.10 34.23 STWO0101N 
Cool White = 6,300 12.6 Slim Stick 404-1184-ND 32.94 25.34 23.65 STNO201N 
Warm White = 3,300 12.6 Slim Stick 404-1185-ND 32.94 25.34 23.65 STW0201N 
White 30° 5,000 10.0 Triple 1W type 404-1189-ND 57.40 45.45 43.06 TRN1331S-001 
White 60° 5,000 10.0 Triple 1W type 404-1190-ND 57.40 45.45 43.06 TRN1361S-001 
Warm White 30° 3,300 10.0 Triple 1W type 404-1191-ND 57.40 45.45 43.06 TRW1331S-001 
2 Warm White 60° 3,300 10.0 Triple 1W type 404-1192-ND 57.40 45.45 43.06 TRW1361S-001 
Pure White 30° 4,200 11.0 Triple 1.1W type 404-1193-ND 57.40 45.45 43.06 TRP1331S-501 
Pure White 60° 4,200 11.0 Triple 1.1W type 404-1194-ND 57.40 45.45 43.06 TRP1361S-501 
Cool White 30° 6,300 11.0 Triple 1.1W type 404-1195-ND 57.40 45.45 43.06 TRC1331S-501 
Cool White 60° 6,300 11.0 Triple 1.1W type 404-1196-ND 57.40 45.45 43.06 TRC1361S-501 
White 25° 5,000 21.0 Single 3W type 404-1197-ND 46.25 36.25 33.75 SIN3121N 
3 White 45° 5,000 21.0 Single 3W type 404-1198-ND 46.25 36.25 33.75 SIN3141N 
Warm White 25° 3,300 21.0 Single 3W type 404-1199-ND 46.25 36.25 33.75 SIW3121N 
Warm White 45° 3,300 21.0 Single 3W type 404-1200-ND 46.25 36.25 33.75 SIW3141N 
Accessories 
4 Module Block for Slim Stick. . . 404-1186-ND 3.48 2.15 1.90 STCB1 
5 Module Coupler with single cable for 404-1188-ND 5.43 3.62 3.24 STCC2 
6 Module Coupler with double cable for Slim Stick . 404-1187-ND 4.03 2.51 2.27 STCC1 
7 Connector to be used with single 3W type. 404-1203-ND 11.68 8.46 7.53 SICC101 
Connector to be used with single 3W type. 404-1204-ND 11.68 8.46 7.53 SICC111 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2588 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NLEY Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2— 0603 SMT Fig. 3 — 0805 Thin Type Fig. 4 — 1206 Standard and Reverse 
Mount Dome Lens 
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Fig. 5 — 1206 Standard Flat Lens Fig. 8 — Right Angle SMT LED 
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Right Angle SMT LED 0 — 1210 Bi-Color Standard Flat 1 — 1210 Bi-Color Two Inner Fig. 12 — Bi-Color Ultra Compact 
Lens Type SMT LED Lens Type SMT LED SMT LED 
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Fig. 13 — Bi-Color Right Angle Fig. 14 — Low Profile Fig. 15 — 3.2 x 2.8 Flat Lens Fig. 17 — Right Angle 
SMT LED : SMT LED 
kK 1.25 —| ; /—— 2.8 —+ 1.9 — 
— + 22 —| 
fete] 
Source Wavelength | Forward Voltage | lv—Typ| Viewing| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @ mA (mcd) | Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 17 20 ATT 140° 404-1000-1-ND 23 2.74 7.95 | 404-1000-2-ND 4,000 51.44/M BR1111C-TR 
Orange 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 37 4.50 13.55 | 404-1001-2-ND 4,000 97.98/M AA1111C-TR 
Yellow 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND 18 1.93 5.66 | 404-1002-2-ND 4,000 38.24/M AY1111C-TR 
Yellow-Green 570 21 20 11.7 150° 404-1003-1-ND 19 2.17 6.31 | 404-1003-2-ND 4,000 40.83/M PY1111C-TR 
Green 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 19 2.17 6.31 | 404-1004-2-ND 4,000 40.83/M PG1111C-TR 
1A Pure Green Milky White 555 21 20 24 150° 404-1005-1-ND 19 2.30 6.94 | 404-1005-2-ND 4,000 46.97/M BG1111C-TR 
Red 635 1.9 20 50 140° 404-1006-1-ND 1.04 12.75 41.47 | 404-1006-2-ND 4,000 | 295.73/M FR1111C-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 92 11.36 36.95 | 404-1007-2-ND 4,000 | 263.52/M FA1111C-TR 
Yellow 590 1.9 20 65 140° 404-1008-1-ND 27 3.33 10.84 | 404-1008-2-ND 4,000 77.30/M FY1111C-TR 
Green 522 3.1 10 68 140° 404-1166-1-ND 1.32 16.22 52.76 | 404-1166-2-ND 4,000 | 376.25/M MG1111C-TR 
Blue 465 3.1 10 14 140° 404-1165-1-ND 1.37 16.79 54.61 | 404-1165-2-ND 4,000 | 389.43/M MB1111C-TR 
Red 635 1.9 20 45 130° 404-1012-1-ND 1.29 15.75 47.44 4,000 | 321.30/M FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 1.11 13.50 40.66 4,000 | 275.40/M FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 51 6.22 18.73 4,000 | 126.84/M FY1112C-TR 
Green 560 oe 20 76 150° 404-1015-1-ND 37 4.50 13.55 4,000 97.98/M PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 21 20 AL? 150° 404-1016-1-ND 35 4.28 12.88 4,000 93.08/M PY1112C-TR 
2 White Pale Yellow = 2.8 1 25 150° 404-1176-1-ND 1.28 16.80 57.60 | 404-1176-2-ND 4,000 | 448.00/M KW1148C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 1.7 20 11.7 150° 404-1017-1-ND 23 2.86 8.61 | 404-1017-2-ND 4,000 58.30/M BR1112H-TR 
Orange 605 22. 20 3.7 160° 404-1018-1-ND 36 4.43 13.33 | 404-1018-2-ND 4,000 96.35/M AA1112H-TR 
Yellow 580 22 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 35 4.28 12.88 | 404-1019-2-ND 4,000 93.08/M AY1112H-TR 
Yellow-Green 570 21 20 11.7 160° 404-1020-1-ND 33 3.98 11.97 | 404-1020-2-ND 4,000 86.55/M PY1112H-TR 
3 Green Milky White 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 20 2.32 6.74 | 404-1021-2-ND 4,000 43.60/M PG1112H-TR 
Pure Green 555 241 20 2.7 160° 404-1022-1-ND 28 3.26 9.47 | 404-1022-2-ND 4,000 61.24/M BG1112H-TR 
Red 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 1.11 13.64 44.34 | 404-1023-2-ND 4,000 | 316.23/M FR1112H-TR 
Orange 609 1.9 20 65 150° 404-1024-1-ND .95 11.68 37.98 | 404-1024-2-ND 4,000 | 270.84/M FA1112H-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 1.00 12.25 39.83 | 404-1025-2-ND 4,000 | 284.02/M FY1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 89 10.80 32.53 | 404-1032-2-ND 2,000 | 235.15/M HKR1105W-TR 
Red 660 A? 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 5.25 15.81 | 404-1033-2-ND 2,000 | 114.31/M HBR1105W-TR 
Orange 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 55 6.75 20.33 | 404-1034-2-ND 2,000 | 146.97/M HAA1105W-TR 
Yellow 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 31 3.80 11.45 | 404-1035-2-ND 2,000 82.80/M HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 50 40° 404-1036-1-ND 36 4.35 13.10 | 404-1036-2-ND 2,000 94.72/M HPY1105W-TR 
Green 560 21 20 30 40° 404-1037-1-ND 32 3.75 10.88 | 404-1037-2-ND 2,000 74.52/M HPG1105W-TR 
4 Pure Green Water Clear 555 21 20 12 40° 404-1038-1-ND A7 5.78 17.39 | 404-1038-2-ND 2,000 | 125.74/M HBG1105W-TR 
Red 635 1.9 20 180 50° 404-1029-1-ND 37 4.54 13.67 | 404-1029-2-ND 2,000 98.80/M FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND 85 10.42 33.87 | 404-1030-2-ND 2,000 | 252.45/M FA1105W-TR 
Yellow 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 42 5.15 15.52 | 404-1031-2-ND 2,000 | 112.19/M FY1105W-TR 
Yellow 592 2.2 20 500 50° 404-1174-1-ND 69 7.63 27.95 | 404-1174-2-ND 2,000 | 218.00/M UY1105W-TR 
Green 522 3.3 10 1000 40° 404-1169-1-ND 1.68 20.71 67.34 | 404-1169-2-ND 2,000 | 501.84/M UG1105W-TR 
Blue 465 3.3 10 220 40° 404-1168-1-ND 1.18 14.46 47.01 | 404-1168-2-ND 2,000 | 350.37/M UB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 1.7 20 12.8 404-1042-1-ND .29 3.42 9.92 | 404-1042-2-ND 2,500 67.95/M BR1101W-TR 
Orange 605 2.2 20 5.6 404-1043-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1043-2-ND 2,500 | 115.95/M AA1101W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1044-2-ND 2,500 | 106.15/M AY1101W-TR 
5 Yellow-Green 570 21 20 8.0 404-1045-1-ND 38 4.65 14.01 | 404-1045-2-ND 2,500 | 101.25/M PY1101W-TR 
Green 560 241 20 4.8 404-1046-1-ND 27 3.20 9.29 | 404-1046-2-ND 2,500 63.63/M PG1101W-TR 
Pure Green 555 21 20 2.0 404-1047-1-ND 30 3.53 10.25 | 404-1047-2-ND 2,500 66.30/M BG1101W-TR 
White Pale Yellow — 3.0 10 80 170° 404-1177-1-ND 97 12.83 43.32 | 404-1177-2-ND 2,500 | 330.60/M LW1141W-TR 
+ Reversed Polarity (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2589 


® 
QIANEY, Surface Mount LEDs (com Reel’ (Ons) 
Source Wavelength | Forward Voltage | lv-Typ| Viewing| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Stanley 
Fig. Color Lens \pk (nm) TYP @ mA (mcd) | Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 Standard Inner Lens 
Red 660 1.7 20 33.6 404-1048-1-ND 43 5.25 15.81 | 404-1048-2-ND 2,500 | 114.32/M BR1102W-TR 
Orange 605 2.2 20 10.0 404-1049-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1049-2-ND 2,500 | 115.95/M AA1102W-TR 
6 Yellow Water Clear 580 2.2 20 8.4 70° 404-1050-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1050-2-ND 2,500 | 106.15/M AY1102W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 24.0 404-1051-1-ND 22 2.66 8.02 | 404-1051-2-ND 2,500 57.98/M PY1102W-TR 
Green 560 21 20 12.0 404-1052-1-ND 27 3.14 9.12 | 404-1052-2-ND 2,500 62.42/M PG1102W-TR 
Pure Green 555 2.1 20 48 404-1053-1-ND AT 5.70 17.17 | 404-1053-2-ND 2,500 | 124.11/M BG1102W-TR 
1206 Reverse Mount 
Red 660 1.7 20 12.7 140° 404-1054-1-NDt 42 5.10 15.36 | 404-1054-2-ND 3,000 | 111.05/M BR1111R-TR 
7 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1056-2-ND 3,000 | 106.15/M AY1111R-TR 
Green White 560 21 20 6.9 150° 404-1058-1-ND 27 3.21 9.32 | 404-1058-2-ND 3,000 60.26/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 21 20 2.7 150° 404-1059-1-ND Al 5.03 15.14 | 404-1059-2-ND 3,000 | 109.41/M BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND 1.08 13.50 48.58 | 404-1060-2-ND 3,000 | 385.04/M FR1101F-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 42 5.14 15.47 | 404-1061-2-ND 3,000 | 111.86/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 140° 404-1062-1-ND 1.18 14.52 47.22 | 404-1062-2-ND 3,000 | 336.72/M FY1101F-TR 
8 Red Water 660 1:7 20 12.4 170° 404-1063-1-ND 36 4.24 12.30 | 404-1063-2-ND 3,000 79.53/M BR1101F-TR 
Yellow Clear 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND 30 3.51 10.20 | 404-1065-2-ND 3,000 65.98/M AY1101F-TR 
Yellow-Green 570 21 20 8.8 404-1066-1-ND At 5.03 15.14 | 404-1066-2-ND 3,000 | 109.41/M PY1101F-TR 
Green 560 21 20 5.2 150° 404-1067-1-ND 30 3.53 10.25 | 404-1067-2-ND 3,000 66.30/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 21 20 24 404-1068-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1068-2-ND 3,000 | 115.95/M BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red 660 1.7 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 34 4.13 . 404-1069-2-ND 4,000 89.82/M BR1113F-TR 
Yellow-Green 570 21 20 A? 150° 404-1070-1-ND 35 4.28 4,000 93.08/M PY1113F-TR 
Green Milky 560 21 20 6.4 150° 404-1071-1-ND 37 4.50 4,000 97.98/M PG1113F-TR 
9 Red White 635 1.9 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 8.08 4,000 | 187.40/M FR1113F-TR 
Orange 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND 78 9.53 4,000 | 221.07/M FA1113F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND 70 8.59 4,000 | 199.11/M FY1113F-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 404-1076-1-ND 2.06 27.34 404-1076-2-ND 4,000 | 793.55/M DC1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
10 Red/Ylw-Grn Water 660/570 1.7/2.1 20/20 | 12.8/8 160° 404-1078-1-ND 62 7.58 24.64 | 404-1078-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1201W-TR 
Red/Green Clear 660/560 1.7/2.1 20/20 | 12.8/4.8 404-1079-1-ND 46 5.62 16.92 | 404-1079-2-ND 2,500 | 122.32/M BRPG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
1 Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 | 33.6/12 | 100°/80°) 404-1082-1-ND 62 7.58 24.64 | 404-1082-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1204W-TR 
Or/Ylw-Grn Clear 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° | 404-1084-1-ND 62 8.25 30.00 | 404-1084-2-ND 2,500 | 183.60/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Ylw-Green Milky 660/570 1.7/2.1 20/20 |11.7/11.7| 1707 404-1085-1-ND 37 4.36 13.32 | 404-1085-2-ND 4,000 94.93/M BRPY1211C-TR 
12 Red/Green White 660/560 1.7/2.1 20/20 | 11.7/6.4 150° 404-1086-1-ND 37 4.54 13.67 | 404-1086-2-ND 4,000 92.57/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20_| 11.7/2.4 404-1087-1-ND 48 6.75 17.55 | 404-1087-2-ND 4,000 | 140.76/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
13 Yellow-Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 | 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND 40 4.88 14.71 | 404-1088-2-ND 3,000 | 106.33/M AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Grn White 660/570 1.7/2.1 20/20 | 17.6/8.8 404-1089-1-ND 42 5.18 15.59 | 404-1089-2-ND 3,000 | 112.68/M BRPY1211F-TR 
1.6 x 1.25 Low Profile 
14 Yellow pa 570 21 10 8.0 180° 404-1163-1-ND 36 443 13.33 | 404-1163-2-ND 4,000 96.35/M PY1105CK-TR 
3.2 x 2.8 Flat Lens 
Red Water 645 20 20 70 120° 404-1161-1-ND .95 11.34 36.30 | 404-1161-2-ND 2,000 | 268.95/M FR1104B-TR 
15 Yellow Clear 588 i 404-1160-1-ND 49 5.91 18.92 | 404-1160-2-ND 2,000 | 123.15/M FY1104B-TR 
White Pale Yellow = 3.3 30 1500 120° 404-1178-1-ND 1.72 23.95 83.83 | 404-1178-2-ND 2,000 | 670.60/M VEW1147LS-TR 
PLCC-2 SMT 
16 White Pale Yellow a 3.1 10 100 120° 404-1179-1-ND bleed 16.45 53.82 | 404-1179-2-ND 3,000 | 426.08/M VLW1148LS-TR 
Right Angle SMT LED 
17 White Pale Yellow _ 3.2 20 1720 105° 404-1180-1-ND 2.09 29.93 107.45 | 404-1180-2-ND 3,000 | 859.60/M HKW1142LT-TR 
; 1200 404-1181-1-ND 1.42 19.85 68.04 | 404-1181-2-ND 3,000 | 529.20/M HEW1142LS-TR 


+ Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 


+ 28.5 Min. +} 28.5 Min.+| ire Min.—| 


Af 
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ie 28.5 Min.+| ie Min.—| 
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L956 


Source Wavelength Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 3600 404-1090-ND aad 38 31 EFR5366X 
1 5mm Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND 77 38 31 EFA5366X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 4000 404-1092-ND -82 Al 33 EFY5366X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 82 At .33 EFR5365S 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 82 At .33 EFA5365S 
2 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 82 At .33 EFY5365S 
Blue Water Clear 467 3.2 20 1500 45° 404-1171-ND 1.05 59 48 LB5806X 
White Water Clear _ 3.7 20 2000 35° 404-1162-ND 1.36 -70 64 UW5805S 
1000 404-1102-ND 1.28 71 58 H-1000L. 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.89 .95 86 H-2000L. 
3000 404-1104-ND 2.42 1.43 1.21 H-3000L 
4 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND 89 44 36 KR5005S 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 83 At 34 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 93 46 .38 EFA3863X 
5 3mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 82 At 33 EFY3863X 
Blue Water Clear 467 3.2 20 750 20° 404-1170-ND 98 54 45 LB3803X 
White Water Clear = 3.7 20 2400 25° 404-1175-ND 1.54 82 72 UW3803X 
Red Clear Pastel Red 635 440 404-1112-ND 83 At 34 EFR3864X 
6 3mm Flush Mount Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 93 46 .38 EFA3864X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 500 404-1114-ND ad 38 31 EFY3864X 
Green 517 2000 m 404-1173-ND 1.59 88 72 LG5804B 
7 5mm Blue Water-Cleat 467 3.2 - 480 2 404-1172-ND 1.05 58 48 | LB5804B 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LITE()%I} LED, Dot Matrix Displays 


Fig. 1 — 0.7” 5 x 7 Matrix Fig. 2- 2.0” 5 x 7 Matrix 
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Fig. 3 — 2.3” 5 x 8 Matrix 
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Fig. 4 — 2.0” 4 x 4 Bicolor Matrix 


Fig. 5-— 1.2” 5 x 7 Matrix 
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Peak Typ. Max Typ. Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength Vf (V) Average lv Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color (nm) (If = 20mA) If (mA) (med) Cathode Column Anode Column 1 25 50 Cathode Column Anode Column 
Standard LED Dot Matrix Displays 
1 Green 565 21 a 2.0§ 160-1002-ND@ = 3.13 2.82 2.50 LTP-757G = 
Hi. Eff. Red 635 2.0 10 2.0§ 160-1003-ND®@ = 3.75 3.38 3.00 LTP-757HR => 
2 |Green/Red-Orange| 565/630 2.1/2.0 13/13 4.8§ 160-1009-ND#0 = 6.58 5.92 5.26 LTP-2757AA = 
3 Hi. Eff. Red 635 21 10 4.8§ 160-1014-ND® = 5.43 4.89 4.34 LTP-2158AHR _ 
4 |Green/Red-Orange| 565/630 6.3/6.3 18/18 Wt 160-1015-ND = 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB _— 
AlinGaP LED Dot Matrix Displays 
Super Red 639 2.0 13 3.4$ 160-1555-5-ND® 160-1554-5-ND® 3.83 3.45 3.06 LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-Orange 621 2.05 13 3.4$ 160-1553-5-ND® 160-1552-5-ND® 3.83 3.45 3.06 LTP-757KA LTP-747KA 
Yellow 595 2.05 13 3.4$ 160-1557-5-ND® 160-1556-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KY LTP-747KY 
Super Red 639 21 13 3.8$ 160-1567-5-ND® = 4.22 3.80 3.38 LTP-1557AKR _ 
5 Red-Orange 621 2.05 13 3.8$ 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND® 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA LTP-1457AKA 
Yellow 595 2.05 13 3.8$ = 160-1568-5-ND 4.50 4.05 3.60 = LTP-1457AKY 
Super Red 639 2.0 13 4.6$ 160-1561-5-ND® 160-1560-5-ND 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
2 Red-Orange 621 2.05 13 4.64 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND® 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
Yellow 595 2.05 13 4.6¢ 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND® 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 


@ RoHS Compliant 


.8” Big Lamps with 
Universal Sphere Lens 


Features: 


* High luminous intensity 


§ 80mA, 1/16 duty cycle 


* Categorized for luminous intensity 


¢ Excellent on-off contrast 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


t 48mA, 1/8 duty cycle 


$ 32mA, 1/16 duty cycle 


4 See drawing for physical dimensions. 


If Peak If Cont. Continuous | Forward a ay 
per chip per chip Digi-Key Pricing Forward Voltage Digi-Key Pricing 
Color (ma) (mA) Part No. 1 10 100 Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 
Green 100 25 160-1025-ND 2.10 17.50 140.00 Hi. Eff. Red 25 24 160-1066-ND 1.05 8.75 70.00 
Hi. Eff. Red 100 25 160-1026-ND. 2.10 17.50 140.00 Green 25 24 160-1067-ND 1.05 8.75 70.00 
Yellow 80 20 160-1027-ND. 2.10 17.50 140.00 
Yellow 20 21 160-1068-ND 1.05 8.75 70.00 
Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR =5V 


20 18 16 14 1211 
| 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Displays 


m4 Alphanumeric Displays 2 Ultra-Large 7-Segment Displays 
FEATURES: A ‘ 9.50 FEATURES: 


¢ Low power i oS es ¢ Continuous uniform 
requirements a | segments 


* Excellent character eo * Excellent character 
appearance appearance 
¢ High contrast & brightness 


¢ High contrast and : sa 
brightness ¢ Wide viewing angle 


* Categorized for luminous 4.3 45.08 ©.80-—80—4 6.30 ~5.08 o.20 132, 
r intensit = 16_ : 
730 y 2, : 
3.29 30 : 
20 : 
rhso ha54 kb 15.24-! 


* Wide viewing angle ny) iwi 


* Categorized for (AN, (ant 
luminous intensity tlle 


+ B —_. 


3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 


Digit Size | Dimensions Peak Vt If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Persegment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig.| Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Common Anode Common Cathode if 25 100 


1-Digit LED Alphanumeric Displays — RoHS Complian 


-50 (12.7) | 16.00 x 25.00 | Hi. Eff. Red| Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND a 2.13 47.81 148.75 
1A | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 | 20 2200 10 160-1107-ND = 2.13 47.81 148.75 
-50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 ra 25 2200 10 160-1106-ND = 2.13 47.81 148.75 


2-Digit LED Alphanumeric Displays — RoHS Complian 


-54 (13.8) | 25.2x21.15 /Red-Orange| Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.15 70.88 220.50 
-54 (13.8) | 25.2 x 21.15 Green Gray 565 21 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.15 70.88 220.50 


1B Duplex 


Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 


on | Direct Drive |2:0 (76:20) 70.00 110.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND® = 15.76 285.65 985.00 
lrect Drive | 3 9 (7¢.20)| 70.00x110.0 | Green | Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND 16.80 304.50 1050.00 
2B | Direct Drive |5.0 (127.0)| 108.0x 180.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND® 160-1021-ND@ 36.26 657.21 2266.25 


Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C = RoHS Compliant 


Seven Segment 


Displays B 
— — —, 
Litt Lic 
LI.0), Lo) 
Digit Size | Dimensions Peak Vi If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) | Common Anode | Common Cathode ul 25, 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt. Gray 639 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND® | — 68 50 43 
-39 (10.0) 9.70x 12.90 | Yellow-Orange | Lt. Gray 611 2.05 25 650 1 160-1526-5-ND® | — 67 49 42 
1 Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt. Gray 588 2.05 25 650 1 160-1525-5-ND® | — 67 49 42 
39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 1 160-1532-5-ND@ | 160-1533-5-ND® 72 53 A5 
39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 72 53 45 
39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 1 160-1528-5-ND@ | 160-1529-5-ND® 72 53 45 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays — RoHS Compliant 
-28 (7.00) 7.4 x 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 3.62 2.63 2.27 
1 Direct Drive -39 (10.00) 9.70 x 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 3.70 2.69 2.32 
-56 (14.22) 12.4x17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 3.66 2.66 2.29 
AllnGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
-39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 1 160-1538-5-ND® | 160-1539-5-ND® 1.20 87 75 
2 Duplex 39 (10.0) 19.86x 12.8 | Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND® | 160-1537-5-ND 1.20 87 75 
39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.20 87 75 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
2 Duplex .28 (7.00) | 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1519-5-ND 160-1520-5-ND@ 7.24 5.25 4.53 
-56 (14.22) 25.0 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND@ | 160-1524-5-ND® 7.33 5.32 4.59 
AllnGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
-39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND@ | 160-1545-5-ND® 2.16 1.57 1.35 
3 Multiplex 39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 = 160-1543-5-ND@ 2.16 1.57 1.35 
39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND® 2.15 1.57 1.35 
AllnGap Seven-Segment Quad-Digit Displays — RoHS Compliant 
-39 (10.0) 40.18 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1550-5-ND 160-1551-5-ND 2.40 1.74 1.50 
4 Multiplex -39 (10.0) 40.18x 12.8 | Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1548-5-ND 160-1549-5-ND 2.40 1.74 1.50 
39 (10.0) 40.18 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Digit Size Dimensions Peak Vt If 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength Per segment Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Part No. 1 25, 100 
Common Anode — RoHS Compliant 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 21 25 12,000 10 160-1571-5-ND 68 50 43 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1572-5-ND 66 48 42 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1577-5-ND 80 58 50 
-39 (10.0) 9.7x 12.9 Red Lt. Gray 650 ou 25 9,750 10 160-1578-5-ND 74 54 AT 
-56 (14.22) 12.4x17.1 Green Gray 565 21 25 2,400 10 160-1575-5-ND 66 48 42 
Common Cathode — RoHS Compliant 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2A 25 12,000 10 160-1570-5-ND 86 63 54 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 2.1 25 9,000 10 160-1573-5-ND 85 62 54 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1574-5-ND 80 58 50 
-56 (14.22) 12.4x17.1 Red Lt. Gray 632 2.1 25 17,000 10 160-1576-5-ND 88 64 55 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2592 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


8 
° 


B_ 
foo) 


5 no 
oO _ 8 __| 
° 


Lepomen 


a 
for) 


SpOED 
[= vse eo] 


o 


Flat 


Denotes 
Cathode 


Fig. 15 
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Dimensions in mm 


*Flat 
Denotes 
Cathode 


— 
Cathode\* 


Cathode 4.0. 
Part No. ie 
‘sICathodel3| 
LTL911xxx 
LTL912xxx 
LTL914xxx 
Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typical) Max. Iv Typical Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (med) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND@ At 1.38 11.00 | LTL-709E 
1 1.8mm - Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 38 160-1085-ND@ AT 1.38 11.00 | LTL-709Y 
STD. Green Green Diff. 560 2.4 30 8.7 10 38 160-1086-ND® 24 2.00 16.00 | LTL-709L 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 250 20 45 160-1661-ND®@ 13 1.08 8.60 | LTL1CHKRKNN 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 60 160-1708-ND@ 09 73 5.80 | LTL-1CHE 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 19 10 45 160-1704-ND@ -09 73 5.80 | LTL-1CHEE 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 320 20 45 160-1664-ND@ 13 1.08 8.60 | LTLI1CHKYKNN 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 339 20 45 160-1663-ND@ 13 1.08 8.60 | LTLICHKYK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 320 20 45 160-1662-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL1CHKSKNN 
Yellow Yellow Trans. 585 2.1 20 40 10 45 160-1709-ND@ -09 73 5.80 | LTL-1CHYE 
2 T-1 - Double Flange Green Water Clear 575 2.05 30 320 20 45 160-1659-ND® 14 1.15 9.20 | LTL1CHKGKNN 
Green Green Diff. 565 2.1 30 12.6 10 60 160-1710-ND@ -09 73 5.80 | LTL-1CHG 
Blue Water Clear 468 3.5 30 180 20 35 160-1604-ND@ 1.40 11.68 93.40 | LTL1CHCBK3 
Blue Water Clear 468 4.0 30 310 20 30 160-1600-ND@ -60 5.00 40.00 | LTL1CHTBK2 
Blue Water Clear 468 3.7 30 400 20 30 160-1605-ND 1.57 13.08 104.60 | LTL1CHCBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 520 20 30 160-1601-ND® 65 5.45 43.60 | LTLI1CHTBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1602-ND@ 73 6.10 48.80 | LTLI1CHTBK4 
Blue Water Clear 468 3.7 30 680 20 30 160-1606-ND 1.96 16.33 130.60 | LTL1CHCBK5 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1603-ND® -92 7.63 61.00 | LTL1CHTBK5S 
Red Water Clear 632 2.05 30 880 20 22 160-1665-ND@ 12 1.00 8.00 | LTL42EKEKNN 
3 TA Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 40 160-1712-ND@ 09 73 5.80 | LTL-4231 
White Water Clear a 3.6 100 2,600 30 25 160-1727-5-ND@ 1.29 10.78 86.20 | LTW-420C5 
White Water Clear = 3.3 30 5,000 20 25 160-1782-ND® 39 3.28 26.20 | LTW-420D7 
T-1 - Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND@ 20 1.68 13.40 | LTL-4261N 
Red Water Clear 660 1.8 40 170 20 45 160-1034-ND@ 19 1.55 12.40 | LTL-4266N 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 180 20 56 160-1668-ND® 13 1.08 8.60 | LTL42NKRKNN 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND®@ 19 1.45 10.15 | LTL-4222N 
T-1 Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4221N 
Red Water Clear 632 2.05 | 30 250 20 56 160-1667-ND@ 413 1.08 8.60 | LTL42KE6N 
Red-Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4296N 
4 T-1 - Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-14CHJ 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 19 10 45 160-1146-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4252N 
Yellow Water Clear 585 21 20 40 10 45 160-1147-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4256N 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 5.6 10 60 160-1145-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4251N 
T1 Green Green Trans. 565 21 30 40 10 45 160-1143-ND® 19 1.45 10.15 | LTL-4232N 
Green Water Clear 565 21 30 40 10 45 160-1144-ND@ 219) 1.45 10.15 | LTL-4236N 
Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1142-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4231N 
White Water Clear a 3.5 100 1,100 30 45 160-1734-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-42NC5 
5 3.8mm White Water Clear = 3.5 100 520.30 90 160-1730-5-ND@ 1.29 10.78 86.20 | LTW-1KHC5 
6 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 85 30 130 160-1736-5-ND® 1.20 10.00 80.00 | LTW-815C4 
7 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 140 30 140 160-1735-5-ND® 1.20 10.00 80.00 | LTW-77HC4 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND@ = 73 5.80 | LTL-10223w 
T-1 3/4 - No Flange Yellow Yellow Diff. 585 24 20 126 10 60 160-1088-ND@ = 73 5.80 | LTL-10253w 
8 Green Green Diff. 565 24 30 40 10 60 160-1089-ND@ = 735.80 | LTL-10233W 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 6,000 30 20 160-1729-5-ND® 1.20 10.00 80.00 | LTW-102C4 
9 e . Super Red Water Clear 639 1.9 50 4,200 20 12 160-1698-ND® 24 2.03 16.20 | LTL353QRKNN 
1-13/4- Tapered Green Water Clear 525 3.5 | 30 6,000 20 8 160-1717-ND® 92 7.70 61.60 | LTL-353TGK 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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LITE®@)1} LEDs (cont) 


Peak Vt It Viewing 
Emitted Wavelength | Typical) Max. Iv Typical Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (med) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
9 T-1 3/4 - Tapered Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 8 160-1716-ND@ 92 7.70 61.60 | LTL-353TBK 
T-1 3/4 White Water Clear _ 3.5 100 2,600 30 30 160-1733-5-ND® 1.39 11.55 92.40 | LTW-2V3C5 
T-1 3/4 - Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 565/630 2.1/2.0 | 30/30 19/19 20 50 160-1037-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-298WJ 
T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 660/565 1.8/2.1 | 40/30 90/40 20 60 160-1038-ND@ 37 3.05 24.40 | LTL-293SJW 
Red Red Diff. 697 2.1 5: 3.7 10 36 160-1713-ND@ .09 73 5.80 | LTL-4213 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4224 
10 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4223 
T-13/4 Yellow Yellow Trans. 585 21 20 90 10 16 160-1134-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4254 
° Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 19 10 36 160-1133-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4253 
Green Green Trans. 565 2.1 30 60 10 16 160-1131-ND@ 14 1.10 7.70 | LTL-4234 
Green Water Clear 565 21 30 90 10 16 160-1132-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4238 
Green Green Diff. 565 2.1 30 19 10 36 160-1130-ND® 19 1.45 10.15 | LTL-4233 
Red/Green White Diff. 697/565 2.1 15/30 5.6/19 10 30 160-1715-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-30EFJ 
11 |T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color} Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 40/29 20 30 160-1057-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-30EHJ 
Yellow/Green White Diff. 585/565 2.1 20/30 29/29 20 30 160-1714-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-30EDJ 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 800 20 22 160-1678-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2P3KRK 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 500 20 30 160-1685-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 500 20 30 160-1689-ND 32 2.70 21.60 | LTL2R3QRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 990 20 30 160-1498-ND®@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VRKNT 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1705-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307E 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 40 160-1701-ND@ 09 73 5.80 | LTL-307EE 
Red Red Diff. 697 2.1 15 5.6 10 50 160-1707-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307P 
Red Water Clear 639 2.0 50 6,350 20 15 160-1652-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2H3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 4,800 20 22 160-1654-ND@ 33 2.75 22.00 | LTL2P3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 3,700 20 30 160-1656-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2R3SEK 
Red Water Clear 632 2.05 30 1,700 20 15 160-1669-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2H3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 3,100 20 15 160-1672-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VEKNT 
Red Water Clear 632 2.05 30 700 20 30 160-1682-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 1,200 20 30 160-1499-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.0 50 3,400 20 15 160-1671-ND 32 2.63 21.00 | LTL2H3VAKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.05 30 700 20 30 160-1681-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KAK 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1,300 20 30 160-1501-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 3,400 20 15 160-1673-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VFKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 700 20 30 160-1688-ND 32 2.70 21.60 | LTL2R3QFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.05 30 700 20 30 160-1683-ND® 13 1.08 8.60 | LTL2R3KFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1,300 20 30 160-1502-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7,800 20 8 160-1496-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL-2F3VYKNT 
12 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 3,400 20 16 160-1676-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1,300 20 30 160-1503-ND@ 25 2.10 16.80 | LTL-2R3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 700 20 30 160-1690-ND 32 2.70 21.60 | LTL2R3QYK 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 700 20 30 160-1687-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 5,500 20 15 160-1653-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2H3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 2,800 20 30 160-1657-ND@ At 3.38 27.00 | LTL2R3SYK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 3,100 20 15 160-1675-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VSKNT 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 1,700 20 16 160-1670-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2H3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 700 20 30 160-1686-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1,200 20 30 160-1504-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VSKNT 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 29 10 50 160-1703-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307Y 
Green Water Clear 574 2.1 30 980 20 22 160-1677-ND@ 15 1.25 10.00 | LTL2P3KGKNN 
Green Green Diff. 574 21 30 150 20 40 160-1684-ND@ 15 1.25 10.00 | LTL2R3KG 
Green Green Diff. 565 21 30 19 10 50 160-1706-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307G 
Green Green Trans. 565 21 30 60 10 40 160-1702-ND@ 09 73 5.08 | LTL-307GE 
Green Water Clear 525 3.5 30 1,900 20 30 160-1615-ND@ 1.04 8.63 69.00 | LTL2T3TGK6 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 15 160-1611-ND@ 84 7.00 56.00 | LTL2P3TBK5 
Blue Water Clear 468 4.0 30 240 20 30 160-1607-ND@ 52 4.30 34.40 | LTL2T3TBK2 
Blue Water Clear 468 3.5 30 400 20 30 160-1608-ND 56 4.63 37.00 | LTL2T3TBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1609-ND@ 69 5.78 46.20 | LTL2T3TBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1610-ND@ 83 6.93 55.40 | LTL2T3TBK5S 
White Water Clear = 3.3 100 13,000 30 16 160-1728-5-ND® At 3.45 27.60 | LTW-2S3D7 
White Water Clear = 3.5 100 4,200 30 15 160-1731-5-ND® 1.20 10.00 80.00 | LTW-2E3C4 
White Water Clear = 3.6 100 1,800 30 56 160-1732-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-2H7C5S 
White Water Clear _— 3.8 30 4,200 20 35 160-1772-ND@ At 3.45 27.60 | LTW-2R3D7 
13 Oval - No Flange Super Red Water Clear 639 2.2 50 1,500 20 70 Hor./35 Vert. | 160-1620-ND@ 31 2.60 20.80 | LTL5V3SRK 
14 Oval - No Flange Amber Yellow Diff. 591 2.35 50 1,150 20 70 Hor./35 Vert. | 160-1621-ND® 34 2.83 22.60 | LTL5V3SSS 
15 T-1 3/4 White Water Clear = 3.6 100 4,800 30 20 160-1726-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-337C5 
Super Red Water Clear 639 215: 70 1,884 70 50 160-1509-ND 44 3.65 29.20 | LTL-912VRKSA 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 942 70 70 160-1505-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-911VRKSA 
Red Water Clear 638 2.50 70 7,500 70 30 160-1631-ND@ 51 4.23 33.80 | LTL914SEKS 
Red Water Clear 638 2.50 70 3,375 70 60 160-1625-ND@ 46 3.85 30.80 | LTL912SEKSA 
Red Water Clear 638 2.50 70 2,250 70 90 160-1622-ND@ A6 3.85 30.80 | LTL911SEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 2,508 70 50 160-1510-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-912VEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 1,254 70 70 160-1506-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-911VEKSA 
16 7.62mm - Square 
Red-Orange Water Clear 624 215: 70 2,508 70 50 160-1511-ND 44 3.65 29.20 | LTL-912VHKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 2,508 70 50 160-1512-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-912VYKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 1,254 70 70 160-1508-ND® At 3.45 27.60 | LTL-911VYKSA 
Amber Water Clear 596 2.50 70 4,180 70 30 160-1632-ND 51 4.23 33.80 | LTL914SYKS 
Amber Water Clear 596 2.50 70 1,254 70 90 160-1624-ND@ 46 3.85 30.80 | LTL911SYKSA 
Blue Water Clear 465 4.3 50 630 50 56 160-1636-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL911CBKS5 
Blue Water Clear 465 4.0 50 770 50 60 160-1639-ND 1.76 14.63 117.00 | LTL912TBKS 
Red Water Clear 638 2.50 70 3,000 70 100 Hor./40 Vert.| 160-1628-ND 56 4.63 37.00 | LTL913SEKS 
17 7.62mm Square - Oval 
Amber Water Clear 596 2.50 70 1,672 70 100 Hor./40 Vert.| 160-1630-ND 56 4.63 37.00 | LTL913SYKS 
18 7.62mm - Square Blue Water Clear 465 4.0 50 165 50 120 160-1641-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL915TBKS 
@ RoHS Compliant 
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Standard Surface Mount LEDs 
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Peak Vt If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typical | (mA) lv Typical Angle Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1167-1-ND .09 -75 6.00 160-1167-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C150CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1168-1-ND WM .88 7.00 160-1168-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C150EKT 
1 Amber Water Clear 610 21 30 6 10 130 160-1166-1-ND 1 .88 7.00 160-1166-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C150AKT 
Yellow 585 21 20 6 10 130 160-1170-1-ND 1 .88 7.00 160-1170-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C150YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1169-1-ND .08 -70 5.60 160-1169-2-ND 3,000 42.00/M | LTST-C150GKT 
White Yellow _ 3.2 100 260 20 130 -32 2.70 21.60 160-1737-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-150TK 
2 Green/Yellow Water Clear 565/585 2.1/2.1 | 30/20 7/6 10 130/130 17° 1.45 11.60 160-1171-2-ND 3,000 87.00/M | LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange 565/630 2.1/2.0 | 30/30 7/6 10 130/130 160-1172-1-ND 171.45 11.60 160-1172-2-ND 3,000 87.00/M | LTST-C155GEKT 
Red 660 1.8 40 10 10 130 160-1176-1-ND 13 -96 8.00 160-1176-2-ND 3,000 48.00/M | LTST-C170CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1178-1-ND 1 .93 7.40 160-1178-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 21 30 2 10 130 11 .93 7.40 160-1177-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C170AKT 
Yellow 585 21 20 6 10 130 160-1175-1-ND 1 .93 7.40 160-1175-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C170YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1179-1-ND .09 -73 5.80 160-1179-2-ND 3,000 43.50/M | LTST-C170GKT 
4 White Yellow = 3.3 100 281 20 130 160-1738-1-ND -32 2.70 21.60 160-1738-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-170TK 
Red 660 1.8 40 25 20 130 15 1.14 9.50 3,000 57.00/M | LTST-C171CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 160-1422-1-ND 14° 1.05 8.75 3,000 52.50/M | LTST-C171EKT 
5 Amber Water Clear 610 21 30 45 20 130 160-1419-1-ND 14° 1.05 8.75 3,000 52.50/M | LTST-C171AKT 
Yellow 585 21 20 4.5 20 130 14° 1.05 8.75 3,000 52.50/M | LTST-C171YKT 
Green 565 2.4 30 12 20 130 160-1423-1-ND 14 1.05 8.75 160-1423-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C171GKT 
Red 660 1.8 40 10 10 130 160-1181-1-ND 10 .83 6.60 160-1181-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C190CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1182-1-ND .09 -75 6.00 160-1182-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190EKT 
6 Amber Water Clear 610 21 30 2 10 130 160-1180-1-ND .09 .75 6.00 160-1180-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190AKT 
Yellow 585 2.4 20 6 10 130 160-1184-1-ND .09 .75 6.00 160-1184-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1183-1-ND 09 -75 6.00 160-1183-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190GKT 
7 White Yellow = 2.93 100 70 20 130 160-1724-1-ND «32 2.70 21.60 160-1724-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C191TS5 
8 Green Water Clear 565 21 30 12 20 130 160-1443-1-ND 14 (1.05 8.75 160-1443-2-ND 5,000 52.50/M | LTST-C191GKT 
White = 2.95 20 78 5 130 160-1721-1-ND .28 2.30 18.40 160-1721-2-ND 3,000 | 138.00/M | LTW-C193TS5 
9 White Yellow = 2.70 100 38 20 130 160-1741-1-ND .32 2.70 21.60 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TL2 
White = 2.93 100 70 20 130 160-1742-1-ND .32 2.70 21.60 160-1742-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TL5 
White = 2.93 100 70 20 130 160-1743-1-ND -32 2.70 21.60 160-1743-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TS5 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1186-1-ND 12 1.00 8.00 3,000 60.00/M | LTST-C230CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 1 .93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230EKT 
1 Amber Water Clear 610 21 30 45 20 130 160-1185-1-ND 1 .93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230AKT 
Yellow 585 21 20 4.5 20 130 160-1189-1-ND 1 .93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230YKT 
Green 565 21 30 14 20 130 160-1188-1-ND 11 -93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230GKT 
Red 635 2.0 30 12.4 10 120 160-1222-1-ND 71.29 10.75 160-1222-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670EKT 
Amber 610 21 30 8 10 120 160-1121-1-ND 27 2.28 18.20 = = — | LTL-94PAKTA 
12 Amber Water Clear 610 21 30 12.4 10 120 160-1221-1-ND 71.29 10.75 160-1221-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670AKT 
Yellow 585 21 20 12.4 10 120 160-1224-1-ND 171.29 10.75 160-1224-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670YKT 
Green 565 2.1 30 20 10 120 160-1223-1-ND AZ 1.29 (10.75 160-1223-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670GKT 
White Yellow = 3.5 100 700 30 120 160-1725-1-ND 46 3.85 30.80 160-1725-2-ND 2,000 | 231.00/M | LTW-670DS 
13 Red Orange Water Clear 630 2.0 30 4 20 130 160-1220-1-ND 15 1.41 9.25 160-1220-2-ND 4,000 55.50/M | LTST-S220EKT 
Green 565 21 30 10 20 130 160-1218-1-ND AS: 1A) 9325 160-1218-2-ND 4,000 55.50/M | LTST-S220GKT 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1474-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1474-2-ND 4,000 52.50/M | LTST-S270EKT 
14 Yellow Water Clear 585 2.1 20 4 20 130 160-1482-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1482-2-ND 4,000 52.50/M | LTST-S270YKT 
Green 565 21 30 10 20 130 160-1475-1-ND 14 (1.05 8.75 160-1475-2-ND 4,000 52.50/M | LTST-S270GKT 
White Yellow = 3.0 100 95 20 130 160-1739-1-ND «32 2.70 21.60 160-1739-2-ND 4,000 | 162.00/M | LTW-270TLA 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1208-1-ND 16 1.20 10.00 160-1208-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320EKT 
15 Yellow Water Clear 585 a4 20 4 20 130 160-1207-1-ND 16 1.20 10.00 160-1207-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320YKT 
Green 565 24 30 10 20 130 160-1206-1-ND 16 1.20 10.00 160-1206-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320GKT 
Orange 630 2.0 30 25 10 25 160-1214-1-ND 18 1.35 11.25 160-1214-2-ND 1,500 67.50/M | LTST-C930EKT 
16 Yellow Water Clear 585 21 20 16 10 25 160-1213-1-ND 18 1.35 11.25 160-1213-2-ND 1,500 67.50/M | LTST-C930YKT 
Green 565 2.1 30 40 10 25 160-1212-1-ND 18 1.35 11.25 160-1212-2-ND 1,500 67.50/M | LTST-C930GKT 
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Blue Surface Mount LEDs 


Surface Mount LEDs (cont) 


Reel” 


Peak Vt If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength| Typ. | (mA) lv Typical Angle Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 +100 Part No. Qty. Pri Part No. 
1 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1643-1-ND 83 6.24 52.00 160-1643-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C150TBKT 
3 Blue Water Clear 468 3.3 20 70 20 130 160-1579-1-ND 40 3.00 25.00 160-1579-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C170TBKT 
5 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1645-1-ND 40 3.00 25.00 160-1645-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C171TBKT 
6 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1646-1-ND 40 3.00 25.00 160-1646-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-C190TBKT 
8 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1647-1-ND 40 3.00 25.00 160-1647-2-ND 5,000 150.00/M | LTST-C191TBKT 
468 3.4 20 45 20 130 40 3.00 25.00 160-1648-2-ND 5,000 150.00/M | LTST-C192TBKT 
12 Blue Water Clear 468 3.5 30 90 20 120 -38 3.13 25.00 160-1229-2-ND 2,000 187.50/M | LTST-T670TBKT 
14 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 40 3.00 25.00 160-1650-2-ND 4,000 150.00/M | LTST-S270TBKT 
15 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 40 3.00 25.00 160-1651-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-S320TBKT 
16 Blue Water Clear 468 3.4 20 450 20 25 160-1649-1-ND 40 3.00 25.00 160-1649-2-ND 1,500 150.00/M | LTST-C930TBKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VF If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) lv Typical Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1405-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1405-2-ND 3,000 49.50/M_ | LTST-C150KRKT 
Red Orange Water 621 2.0 30 55 20 130 160-1402-1-ND 17 1.26 10.50 | 160-1402-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KAKT 
1 Amber Yellow Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1407-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1407-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1406-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1406-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C150KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1404-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1404-2-ND 3,000 49.50/M_| LTST-C150KGKT 
2 Green/Super Red Water 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1409-1-ND .27 2.01 16.75 | 160-1409-2-ND 3,000 79.50/M | LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow Clear 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1410-1-ND 27 2.01 16.75 | 160-1410-2-ND 3,000 100.50/M_| LTST-C155KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1415-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1415-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C170KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1412-1-ND 17 1.29 10.75 | 160-1412-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KAKT 
3 Amber Water 611 2.0 30 60 20 130 160-1413-1-ND 7 1.29 10.75 3,000 64.50/M | LTST-C170KFKT 
Yellow cer 588 2.0 30 60 20 130 160-1416-1-ND A7 1.29 10.75 3,000 64.50/M | LTST-C170KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1414-1-ND 12 87 7.25 | 160-1414-2-ND 3,000 43.50/M_| LTST-C170KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1427-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1427-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C171KRKT 
5 Amber Yellow Water 595 2.0 30 50 20 130 160-1429-1-ND 7 1.26 10.50 3,000 63.00/M | LTST-C171KYKT 
Yellow Clear 588 2.0 30 60 20 130 160-1428-1-ND 7 1.26 10.50 3,000 63.00/M | LTST-C171KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1426-1-ND A7 1.26 10.50 3,000 63.00/M_ | LTST-C171KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1436-1-ND 15 1.11 9.25 | 160-1436-2-ND 3,000 43.50/M | LTST-C190KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1433-1-ND 15 TA 9.25 | 160-1433-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KAKT 
6 Amber Water 611 2.0 30 60 20 130 160-1434-1-ND 15 1.11 9.25 3,000 55.50/M | LTST-C190KFKT 
Amber Yellow Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1438-1-ND 15 a bt 9.25 3,000 55.50/M | LTST-C190KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1437-1-ND 15 1.11 9.25 3,000 55.50/M | LTST-C190KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1435-1-ND 12 87 7.25 | 160-1435-2-ND 3,000 43.50/M_ | LTST-C190KGKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1447-1-ND 17 1.26 10.50 | 160-1447-2-ND 5,000 63.00/M | LTST-C191KRKT 
8 Red Orange Clear 605 2.0 30 90 20 130 160-1445-1-ND 7 1.26 10.50 5,000 63.00/M | LTST-C191KFKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1448-1-ND 7 1.26 10.50 5,000 63.00/M | LTST-C191KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1446-1-ND A7 1.26 10.50 5,000 63.00/M_ | LTST-C191KGKT 
40 Green/Red Water 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1452-1-ND 27 2.01 16.75 4,000 79.50/M | LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow Clear 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1453-1-ND 27 2.01 16.75 4,000 100.50/M_| LTST-C195KGJSKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1457-1-ND 7 1.29 10.75 | 160-1457-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C230KRKT 
1 Yellow Clear 588 2.0 30 60 20 130 160-1458-1-ND 7 1.29 10.75 | 160-1458-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1456-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1456-2-ND 3,000 52.50/M_ | LTST-C230KGKT 
Red 639 2.0 30 100 20 120 160-1226-1-ND 20 1.50 12.50 | 160-1226-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KRKT 
12 Yellow Water 591 2.0 30 100 20 120 160-1227-1-ND 20 1.50 12.50 2,000 75.00/M | LTST-T670KSKT 
Green Clear 574 2.0 30 60 20 120 160-1228-1-ND 20 1.50 12.50 | 160-1228-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KGKT 
Amber 611 2.0 30 100 20 120 160-1225-1-ND 20 1.50 12.50 | 160-1225-2-ND 2,000 75.00/M_| LTST-T670KFKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1469-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1469-2-ND 4,000 48.00/M | LTST-S220KRKT 
13 Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1470-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1470-2-ND 4,000 60.00/M | LTST-S220KSKT 
Green Cicil 574 2.0 30 35 20 130 160-1468-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1468-2-ND 4,000 60.00/M_ | LTST-S220KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 | 160-1479-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1479-2-ND | 4,000 63.00/M | LTST-S270KRKT 
14 Amber Water 611 2.0 20 60 20 130 160-1477-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1477-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KFKT 
Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1480-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1480-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1478-1-ND AZ 1.26 10.50 | 160-1478-2-ND 4,000 63.00/M_| LTST-S270KGKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1487-1-ND 19 1.41 11.75 | 160-1487-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KRKT 
15 Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1488-1-ND 19 1.41 11.75 | 160-1488-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1486-1-ND A7 1.29 10.75 3,000 64.50/M_ | LTST-S320KGKT 
Super Red 639 2.0 30 850 20 25 160-1463-1-ND 24 1.56 13.00 1,500 61.50/M_ | LTST-C930KRKT 
te | Red Orange Water 621 2.0 30 1050 20 25 160-1461-1-ND 24 1.56 13.00 1,500 78.00/M | LTST-C930KAKT 
Yellow Clear 591 2.0 30 800 20 25 160-1464-1-ND 21 1.56 13.00 | 160-1464-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KSKT 
Green 574 2.0 30 365 20 25 160-1462-1-ND 21 1.56 13.00 | 160-1462-2-ND 1,500 78.00/M_ | LTST-C930KGKT 
17 White Yellow = 3.60 30 15800 20 110 160-1773-1-ND 56 4.63 37.00 | 160-1773-2-ND 2,000 277.50/M_ | LTW-008ZDCG 
White Yellow _— 3.4 20 3700 20 120 160-1765-1-ND 2.08 13.84 103.80 | 160-1765-2-ND 2,000 884.00/M | LTW-673DT 
18 — 3.7 50 = = 120 160-1766-1-ND 83 5.54 41.55 | 160-1766-2-ND 2,000 364.00/M_| LTW-E670DS 
Blue Water 468 4.0 30 1850 30 120 160-1767-1-ND 92 6.14 46.05 | — = — | LTST-E670MBL30 
Green 518 4.0 30 5900 30 120 160-1768-1-ND 1.12 7.46 55.95 | 160-1768-2-ND 2,000 490.00/M | LTST-E670MGL30 
4 Maximum 
Power LEDs 


The LOPL (LiteOn Power LED) Emitter | is a 1W power LED package which is a point light source with more energy efficiency than incandescent and halogen lamps. It 
gives total design freedom and unmatched brightness, creating a new opportunity for solid state lighting to displace conventional lighting technologies. 


Features: * High power LED light source * Long life, up to 100k hours « Instant light (less than 100ns) * Low voltage DC operated » Low thermal resistance 


Applications: + Portable lights * Traffic signaling * Backlighting * Interior and exterior automotive lighting * Decorative and landscape lighting * Medical illumination 


Peak Vt If Tape and Reel 

Emitted Wavelength | Typical (mA) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Lite-On 

Color Typical (nm) (V) Maximum | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
Amber 590 2.57 350 160-1774-1-ND 4.31 3.60 2.88 160-1774-2-ND 1078.50 LOPL-E001A 
Blue 465 3.80 350 160-1775-1-ND 3.56 2.97 2.38 160-1775-2-ND 891.00 LOPL-E001B 
Cyan 505 3.70 350 160-1776-1-ND 6.19 5.16 413 160-1776-2-ND 1547.25 LOPL-E001C 
Green 525 3.70 350 160-1777-1-ND 5.44 4.54 3.63 160-1777-2-ND 1359.75 LOPL-E001G 
Warm White = 3.80 350 160-1779-1-ND 3.56 2.97 2.38 160-1779-2-ND 891.00 LOPL-E001M 
Red 625 2.57 350 160-1780-1-ND 4.31 3.60 2.88 160-1780-2-ND 1078.50 LOPL-E001R 
White _ 3.80 350 160-1781-1-ND 3.56 2.97 2.38 160-1781-2-ND 891.00 LOPL-E001W 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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PC Board Mounted LEDs 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) _| Typ. (V) | Part No. i 25 100 250 Part No. 
T1 
Red 10 2.0 L20261-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5310F1 
Green 20 a2 L20265-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5310F5 
Yellow 20 21 L20267-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5310F7 
1 Green 20 2.2 L20275-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5312F5 
Yellow 20 21 L20277-ND® 140 22.33 64.60 142.50 | 5312F7 
Red 10 2.0 L20281-ND® 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5315F1 
Green 20 2.2 L20285-ND® 140 22.33 64.60 142.50 | 5315F5 
Red 10 2.0 L20151-ND® 2.23 45.24 = 130.90 288.75 | 5360F1 
2 Green 20 2.2 L20155-ND® 2.23 45.24 130.90 288.75 | 5360F5 
Yellow 20 2.4 L20157-ND 2.23 45.24 130.90 288.75 | 5360F7 
Red 10 2.0 L20321-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | 5600F1 
Green 20 2.2 L20325-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | S600F5 
3 Yellow 20 24 L20327-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | S600F7 
Red 10 5.0 L20331-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F1-5V 
Amber 10 5.0 L20333-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 L20335-ND@ 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F5-5V 
Red 20 1.8 L20191-ND® 1.02 20.56 69.50 131.25 | 5608F1 
4 Green 20 2.3 L20195-ND® 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F5 
Yellow 20 2.2 L20197-ND@ 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F7 
Red 10 2.0 L20361-ND® 55 11.16 32.30 71.25 | 5650F1 
Green 20 2.2 L20365-ND® 55 11.16 32.30 71.25 | 5650F5 
5 Yellow 20 24 L20367-ND® 55 11.16 32.30 71.25 | S650F7 
Red 2.0 1.8 L20371-ND® 70 14.10 40.80 90.00 | S650F1LC 
Red 13 5.0 L20381-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5652F1-5V 
Red 10 2.0 L20401-ND® 90 18.21 52.70 116.25 | 5680F1;1 Fig. 7 
6 Green 20 22 120405-ND 90 18.21 52.70 116.25 | 5680F5;5 5.08~) 
Yellow 20 2 L20407-ND@ 90 18.21 52.70 116.25 | 5680F7:7 2.54%) 
Red 10 2.2 L20411-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 6321F1 art 
7 Green 10 2.3 L20415-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 6321F5 . 
Yellow 10 2:2. L20417-ND® 90 18.21 52.70 116.25 | 6321F7 
Red 10 2.0 L20421-ND® 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5322F1 | 
Green 20 2.2 120425-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5322F5 
Yellow 20 21 L20427-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5322F7 
8 Red 10 2.0 L20431-ND® 110 = 22.33 64.60 142.50 | 5320F1 
Yellow 20 24 120437-ND@ 4.10 22.33 64.60 142.50 | 5320F7 danotes 
Red 10 2.0 L20441-ND 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5321F1 cathode (-) 
Green 20 2.2. L20445-ND 140 22.33 64.60 142.50 | 5321F5 
Red 10 2.2 L2045111-ND. 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F1;1;1-A 
9 Green 10 2.3 L2045555-ND@ 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F5;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L2045777-ND@ 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F7;7:7-A 
Red 10 2.2 L20461111-ND@ 3.60 72.85 210.80 465.00 | 5694F1;1;1;1-A 
10 Green 10 2.3 L20465555-ND® 3.60 72.85 210.80 465.00 | 5694F5;5;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L20467777-ND@ 3.60 72.85 210.80 465.00 | 5694F7;7;7;-A 
Red 10 2.0 120448-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 553-0111 
Green 10 2.2 L20449-ND@ 90 = 18.21 52.70 116.25 | 553-0122 
1 Yellow 10 21 L20450-ND 90 = 18.21 52.70 116.25 | 553-0133 
Red/Green 20 1.8/2.4 L20451-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 553-0711 
Green/Yellow | 30/20 | 2.1/2.8 L20452-ND@ 90 18.21 52.70 116.25 | 553-0744 
T13/4 
Red 20 2.0 L20011-ND® A4 8.81 25.50 56.25 | 5300H1 
Green 20 2.2 L20015-ND® 44 8.81 25.50 56.25 | 5300H5 
Yellow 20 21 L20017-ND® 44 8.81 25.50 56.25 | 5300H7 
Red 10 5.0 L20021-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H1-5V 
Amber 10 5.0 L20023-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H3-5V 
Green 20 5.0 L20025-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H5-5V 
12 Red 2 1.8 L20031-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | S5300H1LC 
Green 2 1.8 L20035-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | 5300H5LC 
Yellow 2 1.9 L20037-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | 5300H7LC 
Red 35 3.0 L20041-ND® 75 15.28 44.20 97.50 | 5308H1 
Green 20 2.5 L20045-ND® 15 15.28 44.20 97.50 | 5308H5 
Yellow 20 21 L20047-ND® 75 15.28 44.20 97.50 | 5308H7 
Red/Green 10 2.2 L20048-ND® 1.07 21.74 62.90 138.75 | 5300H1/5 
Red 20 2.0 L20171-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H1 
43 Amber 20 2.0 L20173-ND® 78 = 15.86 45.90 101.25 | 5306H3 
Green 20 2.2 L20175-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H5 
Yellow 20 21 L20177-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H7 
14 Red 20 2.0 L20051-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5307H1 
Green 20 2.2 L20055-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5307H5 
Red 20 2.0 L20061-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H1 
Green 20 2.2 | L20065-ND® 78 15.86 = 45.90 101.25 | 5330H5 Anode is 
15 Yellow 20 2.2 L20067-ND@ 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H7 
Red 20 2.0 L20731-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5331H1 
Green 20 21 L20735-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5331H5 
Yellow 20 2.1 L20737-ND@ 7815.86 45.90 101.25 | 5331H7 
Red 20 2.0 L20251-ND® 1.19 = 24.09 69.70 153.75 | 5341H1 
16 Green 20 21 L20255-ND® 119 24.09 69.70 153.75 | 5341H5 
Yellow 20 21 L20257-ND® 1419 24.09 69.70 153.75 | 5341H7 
Red 20 1.7 L20301-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380E1 
17 Red 20 2.0 L20311-ND® 61 12.34 35.70 78.75 | 5380H1 
Green 20 2.2 120315-ND® 61 12.34 35.70 78.75 | 5380H5 
Yellow 20 21 L20317-ND® 61 12.34 35.70 78.75 | 5380H7 
Red 20 2.0 L20161-ND 67 13.51 39.10 86.25 | 5381H1 
18 Green 20 2.2 L20165-ND® 67 13.51 39.10 86.25 | 5381H5 
Yellow 20 21 L20167-ND 6713.51 39.10 86.25 | 5381H7 
Red 20 2.0 L20351-ND 2.52 51.11 147.90 326.25 | 5640H1 
19 Green 20 2.2 L20355-ND® 2.52 51.11 147.90 326.25 | 5640H5 
Yellow 20 21 L20357-ND@ 2.52 51.11 147.90 326.25 | 5640H7 
Red 20 2.0 L20391-ND® 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670H1;1 
20 Green 20 2.2 L20395-ND® 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670HS5;5 
Yellow 20 21 L20397-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670H7;7 
Red 20 2.0 L20491-ND@ 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H1 
21 Green 20 24 L20495-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H5 
Yellow 20 2.1 L20497-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H7 
29 Red/Green 15 21 L20488-ND® 1.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H1/5 
Amber/Green 15 21 L205935-ND@ 1.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H3/5 
2mm 
Red 10 2.2 L20081-ND® 93 18.80 54.40 120.00 | 535071 
Green 10 2.3 L20085-ND® 93 18.80 54.40 120.00 | 5350T5 
Yellow 10 2.2 L20087-ND® 93 18.80 54.40 120.00 | 535077 
Red 9.6 5.0 L20091-ND 1.04 9 21.15 61.20 135.00 | 5352T1-5V 
23 Amber 10 5.0 L20093-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 | 5352T3-5V 
Green 10 5.0 L20095-ND 1.04 21.15 61.20 = 135.00 | 5352T5-5V 
Red 2 1.8 L20101-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5350T1LC 
Green 2 1.8 L20105-ND® 110 = 22.33 64.60 142.50 | 5350T5LC 
Yellow 2 1.9 L20107-ND® 110 22.33 64.60 142.50 | 5350T7LC 
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PC Board Mounted LEDs (cont) 


inne HOSP ane ToL 1.02-45.08 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 3.81 aO 
Fig. Color (mA) | Typ.(V) | Part No. 1 100 250 | Part No. (+ Anode’ pig (+)Anode 25 
Red 35 5.0 L20111-ND® = 1.10 ©2233 ~©—<64.60 142.50 | 5352T1-5VLC tk’ Green 42 54 
23 Amber 35 5.0 L20113-ND@ 140 2233 64.60 142.50 | 5352T3-5VLC (amber) Aone : 
Green 35 5.0 L20115-ND 410 22.33 64.60 142.50 | 5352T5-5VLC Cathode common 
Red 10 22 L20121-ND® = 1.57 31.73 91.80 202.50 | 537071 
Green 10 23 L20125-ND@® 157 31.73 91.80 202.50 | 537075 1.021+5.08} 
Yellow 10 22 L20127-ND 1.57 31.73 91.80 202.50 | 537077 
Red 95 5.0 L20131-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5372T1-5V ei 
Amber 10 5.0 L20133-ND@ 1.71 34.66_—_100.30__-221.25 | 5372T3-5V “anada 
4 Green 10 5.0 L20135-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5372T5-5V Ls 
Red 2 18 L20141-ND@® 1.74 35.25 + 102.00 225.00 | 5370T1LC -—+110.16 
Green 2 18 L20145-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5370T5LC 
Yellow 2 1.9 L20147-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5370T7LC 
Red 35 5.0 L20291-ND@ 1.74 35.25 102.00 _ 225.00 | 5372T1-5VLC 
Amber 35 5.0 120293-ND@ 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5372T3-5VLC 
Green 35 5.0 L20295-ND@ 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5372T5-SVLC 
Rectangular 
Red 20 2 T20541-ND® 1.31 2644 76.50 168.75 | 563601 1277 he 
25 Green 20 24 L20545-ND@® 1.31 26.44 76.50 168.75 | 5636D5 5.00% 
Yellow 20 2.2 L20547-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 | 5636D7 
26 Red 10 24 (20571-ND@® 6.26 126.90 367.20 810.00 | 5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| CML 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | PartNo. i] 10 100 | Part No. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel — RoHS Compliant 
o7 | Red | 10 2.0 | L60011CT-ND 1.09 9.30 77.50 ]L60011TR-ND 33450 |5055F1 ; 
Green | 20 2.2 | L6OO1SCT-ND 1.09 9.30 77.50 | L60015TR-ND 334.50 | 5655F5 wl Tl pin 81 
@ RoHS Compliant 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated | Forward) = Fig. 1 Fig. 2 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) Typ. (V) | Part No. 1 100 250 Part No. Mounting: Will snap-fit in 
Red 20 2.0 |LI0001-ND® 1.33 27.03 78.20. 172.50 | 5100H1 6.32/6.45mm dia. hole in ; ; sad 
Green 20 22 |L10005-ND@ 133 2703 7820 17250 | 5100H5 panels .79/1.57mm thick. Wire Mounting: Will snap-fit in 
Yellow 20 21 |L10007-ND® 133 2703 7820 17250 | 5100H7 Leads: 24 AWG, 152.40mm ee eeornm alae 
Red 2 1.8 |L10011-ND@® 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5100HILC long. Housing: Black nylon. rerainale: “34mm 7 ‘ 
1 Yellow 2 1.9 |L10017-ND@® 1.71 34.66 100.30 221.25 | _5100H7LC Anode: (+): Red lead. Anode Housing: Black nylon * 
Red 10 5.0 |L10021-ND® 1.86 37.60 108.80 240.00 | 5102H1-5V for L10008-ND: (+): Yellow 9: yon: 
Amber 10 5.0 |L10023-ND@ 1.86 37.60 108.80 240.00 | 5102H3-5V lead for red light, blue lead for 
Green 12 5.0 |L10025-ND® 186 37.60 10880 240.00 | 5102H5-5V green light. 
Red/Green | 20 2.2 |L10008-ND® 2.18 44.06 127.50 281.25 | S100H1/5 
Red 20 2.0 |L10031-ND® 122 2468 71.40 157.50 | S101H1 Fig. 3 Fig. 4 
2 Green 20 22 |L10035-ND® 122 2468 71.40 157.50 | 5101H5 sae fait Ak 
Yellow 20 21 |L10037-ND@® 122 2468 71.40 157.50 | 5101H7 Mounting: rea it a a ne 
Red 10 20 |L1004t-ND® 1.51 30.55 68.40 195.00 | 5110F1 ae oa een hick Wliig Mognting: Will Snap=tituin 
Green | 20 2.2 |L10045-ND® 151 30.55 8840 195.00 | 511085 Heart rad Set OTe Olas HolestD 
3 | Yellow | 20 21 | L10047-ND® 151 30.55 88.40. 195.00 | 5110F7 long, stripped 4°57/8.1mm. Taine ano oe 
Red 2 18 |L10051-ND® 2.00 4054 117.30 258.75 | St10FILC Anode (+): Red lead. Housing: Housing: Black nylon : 
Yellow 2 1.9 |L10057-ND@ 2.00 4054 117.30 258.75 | S110F7LC Black nylon : . : : 
Red 10 2.0 | L10061-ND 84 «17.04 += 49.30. ~—«:108.75 =| StTtFI : 
4 Green 20 2.2 |L10065-ND® 84 17.04 4930 108.75 | 5111F5 ; ; 
Yellow 20 241 |L10067-ND® 84 17.04 = 49.30. ~——'108.75 | ‘St11F7 Fig. 5 Fig. 6 
s | cren | 20 | 22 |Li00sENDe 208 4171 12070 26628 | sotors | | Mounting: Will snap-fit int meoere Nikenac ate 
Yellow 20 21 |L10097-ND® 206 41.71 120.70 ~—-266.25 _| ‘521087 4.75/4.88mm diameter hole panel 51/2.49mm thick. 
Red 20 20 | L1007t-ND@® 2.99 60.51 175.10 386.25 | S400A1 Ne nie 38 Ani Lrvel Wire Leads: 24 AWG, 
6 Green 20 21 |L10075-ND@ 299 60.51 175.10 386.25 | 5400A5 4940994 . Mippod 411.76/121.92mm long, 
Yellow 20 24 | 110077-ND 2.99 60.51 175.10 —_ 386.25 _| 5400A7 acne tH): pedcles Tei enee stripped: 10.92/14.48mm. 
Red 10 2.0 |L50381-ND® 380 76.96 22270 491.25 | 3990A1 Polycarbonate Housing: Poly. Anode (+): Red lead. Lens: 
7 Amber 10 2.0 | L50383-ND@ 3.80 76.96 222.70 491.25 3990A3 carbonate i ‘i Polycarbonate. Housing: 
Green 20 2.2 |L50385-ND® 380 76.96 22270 491.25 | 3990A5 : Natural nylon. 
Yellow 20 21 | L50387-ND@ 380 7696 22270 491.25 | 3990A7 
Dis bint Key Puelng CME cae Will snap-fit into = 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. 1 25 100 Part No. : nap-Nt Int Fi ‘ 
F 5.51/5.61mm dia. hole in Wire Leads: 22 AWG, 
ee | | oe [macw ae ime ule [imiiw | | ame veteran ire Sng toe 
8 12.70 24 Wire L5016L-ND@ 5.02 101.64 294.10 | 1091MC1-24v aT anor Gore lone Lead’ or Quick Gonnect-4.75mm 26.70 | 70 
12.70 12 | 475mm Terminal [L5017C-ND@® 5.34 108.10 312.80 | 1091QML/12V tiioneat-Angda’ (4) Red Term Anode (+) marked above 
12.70 24 | 4.75mmTerminal_|L5018C-ND@ 5.34 108.10 _312.80_| 10910ML1-24V stripped. Anode (+): Re terminal 
7.87 6 Wire (5025--ND@ 5.08 102.81 297.50 | 2191LL eV lead. Lens: Polycarbonate. 
7.87 12 Wire (5026--ND@ 5.08 10281 297.50 | 2191LC+-12V Housing: White nylon. 
9 7.87 24 Wire L5027--ND@ 5.08 102.81 297.50 | 2191L-1-24V 
7.87 72 | 475mm Terminal |L5028—-ND 5.34 108.10 312.80 | 219TOL_F12V Fig. 9 Fig. 10 
7.87 24 4.75mm Terminal | L50290-ND@ 5.34 108.10 312.80 _| 21910L(1-24V Wire Leads: 22 AWG, Wits Leadge: 32 AWE 
7.87 6 Wire L5030L1-ND 5.08 102.81 297.50 | 2191UL]-6V 111.76/121.92mm long, stripped: i : : 
4 g, stripp' 111.76/121.92mm long, stripped 
7.87 12 Wire L50310-ND®@ 5.08 102.81 297.50 | 2191UL1-12V 10.92/14.48mm. Anode (+) Red 40 92/14.48mm Anode Ri d 
10 7.87 24 Wire L5032--ND 5.08 102.81 297.50 | 2191UL-24V Lead or Quick Connect 475mm ead ar Oulck Gi oe). e 
7.87 2 475mm Terminal |L5033_-ND 5.34 108.10 312.80 | 2191QUL/-12V Term Anode (+) marked above Ten rAnate. (x) marked above 
7.87 24 | 4.75mm Terminal | L5034C-ND® 5.34 108.10 312.80 | 21910QUL+-24v terminal with speed nut terminal with speed nut 
For J in the part number, choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow = RoHS Compliant 
559 O71 WV | Current | VF | Digi-Key Pricing CML 
Flashers Pala) Color med mA (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Series 5100H Flasher 76) D Red | 125 | 20 13 | L2069T-ND® 270 54.64 158.10 | 5100HTFL 
Features: ¢ Built-in flashing circuit * Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz »* No external resistor required ae Green 8.0 20 13 L20695-ND 2.70 54.64 158.10 STOOHSFL 
Mounting: Will snap fit in 32/6.45mm dia. hoe in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, ; il Yellow | 12.5 20 13 L20697-ND@ 2.70 54.64 158.10 S1OOH7FL 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon @ RoHS Compliant 
2.41, 5.54 4-81 02 Forward Max. | Typ. 
T1 Modular LEDs rade Voltage | Min. | Ip ip View | Digi-Key Pricing CML 
Features: * Mount up to 12 LEDs in | CI ° 5 T 7.26 LED/Lens Typ. If=(mA) VR (mA) | (med) Angle Part No. il 25 100 Part No. 
one operation ®-Unitized vibration. aa.” at RediClear | 2.2 20 5.0 | 30 | 60.0 40° |CMCOIR-ND 67 13.51 39.10 | CMCOIR 
resistant package * Black housing ™ [2 P_ Yellow/Clear | 2.2 20 5.0 | 20 | 60.0 40° | CMCO1Y-ND@ 67 13.51 39.10 | CMCO1Y 
for high contrast background * Wide Sk IN343 Green/Clear | 2.2 20 5.0 | 30 | 60.0 40° | CMCO1G-ND@ .67 1351 39.10 | CMCO1G 
viewing angle * Vertical or horizontal I Soy | Cathode Red/Dift. | 20 20 | 5.0 | 30 | 200 | 90° | CMWOIRND@ .78 1586 45.90 | CMWOIR 
positioning Interlocking construc- 483-4 254th 1.12 Yellow/Diff. | 2.1 20 5.0 | 30 | 125 go | CMWO1Y-ND@ .78 15.86 45.90 | CMWO1Y 
tion.» Dubrite diftused'LEDS":e/Speeds Green/Diff. | 2.2 20 5.0 | 30 | 125 go° | CMWOIG-ND 78 15.86 45.90 | CMWO1G 
mounting for increased productivity Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as 
and reduced cost a single unit. Unique snap-together feature. @ RoHS Compliant 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


High 
Brightness 
LED 


1.52 


24.38 (751144) 
13.46 (751186) 
9.65 (751153) 


Wave- Ve Ig ly 
Dia. length | Typ | Typ Typ Digi-Key Price Each CML 
(mm) | Color | (nm) (V) | (mA) | (med) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
3 Blue 430 5 20 100 L14006-ND 1.89 1.53 1.11 |CMD264-UBD 


LED Lenses 


ROHS Compliant Parts Available 


These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 
rings provide a wide viewing angle. 


ad 
m 0 


tol 


4.37mm Dia. for T-1 LEDs 


6.35mm Dia. for T1-3/4 LEDs 


B14 
$8.89) 


9.91mm Dia. for T1-3/4 LEDs 


Digi-Key Price Each CML 
Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 L3000L]-ND -38 31 23 20 4310 
2 L300110-ND AQ 40 29 .26 432.) 
3 L3002L-ND A1 33 24 .21 433. 
42 4 L3003_]-ND 49 40 .29 26 434. 
hi + {LE For (in the part number, choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 
4.34 01.52 7=Yellow 
PMMA Fiber 
Tape & Reel§ Lam p Socket 
Digi-Key Price Each Pricing CML 
Fig.|Color| Part No. 1 25 100 250 700 Part No. 
Digi-Key Price Each CML 
1 L71200-ND 2.32 1.88 1.36 1.20 — | 7e40D2 Bescrintion marines 1 DEN 008 |LParENo! 
2 L71300-ND@ 55 45 33 29 = 7610D2 
Lamp Socket for 
3 [Clear] L71400-NDe 1.33 1.09 79 69 — | 7511G2 T1.3/4 3/8” Hole Ls4001-ND 2.20 179 ~—«1.0 | 4610 
4 L70510-ND@ .84 69 50 A4 = 7511A85 
5 L70520-ND@ 93 76 55 48 = 7511A62 
6 L70540-ND@ 84 69 50 44 — | 7511A44 Circuit Board Indicators 
6 L70550-ND@ 73 59 43 .38 = 7511A86 T,LED 
6 |Clear| L70560-ND@ 81 66 48 42 — | 7511453 Rated | Forward) t b—| 
Typ. | Current | Voltage | Digi-Key Price Each CML — 
7 L70570-ND@ 58 47 34 30 — | 751118 Color | mcd | mA | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 PartNo. 
8 EZOS80:ND) 84 69 50 sist eSB Red | 63 | 10 2.0 |L20651-ND® 90 73 53 | 5340H1 ea 
9 |olear| +70590-ND® 2.64 2.14 1.55 1.37 — | 7512FPR-305 Green| 10 | 10 22 |L20655-ND@ 90 73 53) 5340H5 
10 L70591CT-ND@ft 2.64 2.27 1.89 = 1029.00 7520A10-TRLF Yellow | 6.3 10 29 L20657-ND@ 90 73 53 | 5340H7 
@ RoHS Compliant —§ For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND _ ¢ Cut Tape Red 2.3 2 1.8 L20661-ND 99 80 -58 | 5340H1LC 
Green | 2.3 2 1.8 | L20665-ND® 99 80 .58 | 5340H5LC 
Yellow | 2.1 2 1.9 | L20667-ND 99 80 -58 | 5340H7LC 
PC Board Mount T-1 LEDs 
@ RoHS Compliant 


14.73 —| 


ete) 


Bright*-White™ LEDs 


Peak Forward Current: ¢ Surface Mount: 100mA « Through-Hole: 80mA Continuous Forward Current: 
¢ Surface Mount: 30mA * Through-Hole: 25mA Emitted Color: White Lens Color: Water Clear 


SMD Package 


Cathode 


T1-3/4 Package 


8.60 
25.4 1.0 
138(3.5) 
Forward . Boo] mi Eb . = E 
‘orwar' A 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each CML {== b = in Anode 
Fig. | Color | mcd | mA _ Typ.(V) | PartNo. 1 25 100 Part No. .006 (0.15) 1.0-161-1.5 
Red | 10.0 | 10 22 |L206011-ND 194 158 114 | 5682F1;1 
1 |Green | 85 | 10 2.3  |L206055-ND®@ 194 158 114 | 5682F5;5 
Yell 10.0 | 10 22  |1206077-ND 194-158 ——4.14_| 5682F7:7 t T&R§ 
crow Si : Pkg. | Vt | med| (ma) | View) Digi-Key Price Each Pricing | CML 
Red | 10.0 | 10 2.2 |L206111-ND®@ 3.60 292 2.11 | 5684F1;1;1;1 Type | Typ. | Typ.) Typ. |Angle| Part No. 1 10 100 | 2,000 | PartNo. 
2 ) Green | 85 | 10 2.3 | E206SSS-ND® 3.60 292 2.11 | 56B4F5;5:5;5 smo | 36 | 170] 20 | 100°] cp67-21UWCCT-NDt 5.25 4.50 3.75 | 2250.00/m| cmD67-21UWC/TRB 
Mellow | 10:08), 10 22 |Eacoay 80) 2022 | S6RAF7:7;7;7 11-3/4 | 3.75 |2300| 20 | 20° | CMD333UWC-ND® 435 3.53 2.55 —| cMD333uWc 
@ Rol ompliant @ RoHS Compliant —§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND ___ t Cut Tape 
RoHS Compli p 9 
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3 CML 


Surface Mount LEDs 


2.00.2, 


: 
sane 
0.9+0.1 


0.6 
7 


kK 3.240.2 


~.88 


Cathode { 


ar 0.4 
Rear View 
2.0 + 


Cathode 
f= 2.04.20 4 


Ty 05 
{#20 


iM0_ 4.20 


Cathode ho 
2.5 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | CML 
Fig.| length Color Color med | TYP @ mA | Part No. 1 10 (100 | Qty. Pricing | Part No. 
CMD11-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20] L62001CT-ND® 39 33 -28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21VRC/TR8 
1 570 Green Clear 76 2.1 20 | L62005CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 6 2.0 20} L62007CT-ND 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21VYC/TR8 
660 Super Red | Clear 17 1.7 20 | L62011CT-ND® 39 33 -28 | 2,000 | _165.00/M | CMD11-21SRC/TR8 
CMDA1 Series 
660 Red Clear 33.6 1.7 20|L71501CT-ND® 32 27 .23 | 2,500 | 135.00/M | CMDA1DR7A1Z 
1 580 Yellow Clear 6.0 2.2 20|L71502CT-ND 32 27 .23 | 2,500] 135.00/M | CMDA1CY7A1Z 
570 Yellow Clear 24.0 2.1 20|L71503CT-ND® 32 27 .23 | 2,500 | 135.00/M | CMDA1AY7A1Z 
560 Green Clear 12.0 2.1 20 |L71504CT-ND 32 27 -23 | 2,500 | _135.00/M | CMDA1CG7A1Z 
CMD12-21 Series 
640 Red Clear 5 2.0  20}|L62101CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD12-21VRC/TR8 Y 
570 Green Clear 8.8 2.1 20} L62105CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD12-21VGC/TR8 Fig. 3 — 1206 
2 585 Yellow Clear 3 2.0  20}|L62107CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD12-21VYC/TR8 Cathode 
660 Super Red | Clear 12.4 1.7 20} L62111CT-ND AQ 42 .35 | 2,000 | 210.00/M | CMD12-21SRC/TR8 
570 Ultra Green | Clear 14.9 2.1 20 | L62115CT-ND® 49 42 -35 | 2,000 | 210.00/M | CMD12-21UGC/TR8 1.5 ' 
CMDA7 Series 40.2, 
9 580 Yellow Clear 3.0 2.1 20}L71510CT-ND 27 23 19) — — | CMDA7CY7A1Z 
570 Yellow Clear 8.8 2.1 20 |L71511CT-ND 27 23 19); — — | CMDA7AY7A1Z 
CMD15-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20] L62201CT-ND® 35 30 .25 | 2,000 | 150.00/M | CMD15-21VRC/TR8 
570 Green Clear 10 2.1 20] L62205CT-ND® 32 27 .23 | 2,000 | 135.00/M | CMD15-21VGC/TR8 
430 Ultra Blue | Clear 45 4.9 20] L62206CT-ND 3.43. 2.94 2.45 | 2,000 | 1470.00/M | CMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Clear 6 2.0 20} L62207CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD15-21VYC/TR8 
3 660 Super Red | Clear 15 1.7 20} L62211CT-ND® 46 39 -33 | 2,000 | 195.00/M | CMD15-21SRC/TR8 
565 Ultra Green | Clear 12 2.1 20} L62215CT-ND® 42 36 -30 | 2,000 | 180.00/M | CMD15-21UGC/TR8 
640 Red Diff 4 2.0 20] L62301CT-ND® 28 24 .20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VRD/TR8 Fig. 5 — 0805 
570 Green Diff 6.5 2.1 20} L62305CT-ND® 28 .24 .20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62307CT-ND® 28 24 -20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VYD/TR8 
CMD15-22 Series 
4 640/570 | Red/Grn. Clear | 6.0/10.0 | 2.0/2.1 20 | L622015CT-ND 54 AG .39 | 2,000 | 229.50/M | CMD15-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 15.0/12.0] 1.7/2.1 20|L6221115CT-ND®@ 64 55 -46 | 2,000 | 273.00/M | CMD15-22RUGC/TR8 1.1.40) 
CMD17-21 Series 4 $1.10 
640 Red Clear 13 2.0 20} L62401CT-ND® 28 .24 -20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VRC/TR8 T 4+0.1 
570 Green Clear 35 2.1 20} L62405CT-ND® 28 24 -20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VGC/TR8 60 
585 Yellow Clear 12 2.0 20] L62407CT-ND® 28 24 -20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VYC/TR8 
5 660 Super Red | Clear 45 1.7 20) L62411CT-ND AQ 42 -35 | 3,000 | 210.00/M | CMD17-21SRC/TR8 
570 Ultra Green | Clear 15.0 2.1 20} L62415CT-ND® 32 27 .23 | 3,000 | 135.00/M | CMD17-21UGC/TR8 i 
640 Red Diff 6.0 2.0 20} L62501CT-ND® 32.27 ~~ .23 | 3,000) 135.00/M | CMD17-21VRD/TR8 Fig. 7 — 0805 
570 Green Diff 7.0 2.1 20 | L62505CT-ND® 32 27 .23 | 3,000 | 135.00/M | CMD17-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62507CT-ND® 39 33 -28 | 3,000 | _165.00/M | CMD17-21VYD/TR8 1-4 ~ 
CMDAS Series : ie 
660 Red Clear | 11.7 | 1.7  20)L71505CT-ND 32.27 ~~«.23] 4,000] 135.00/M | CMDASDR7D1Z 7 
6 580 Yellow Clear 3.7 2.2 20}L71506CT-ND 32 27 .23 | 4,000 | 135.00/M | CMDASCY7D1Z 
570 Yellow Clear 11.7 2.1 20}L71507CT-ND 32 27 .23 | 4,000 | 135.00/M | CMDASAY7D1Z 
560 Green Clear 6.4 2.1 20 |L71508CT-ND 32 27 -23 | 4,000 | _135.00/M | CMDASCG7D1Z 
637 Red Diff 90 1.9 20]L71514CT-ND 35 30 .25 | 4,000 | 150.00/M | CMDASAR7D1S 
630 Hi. Eff. Red Diff 10 2.1 20}L71516CT-ND zor 23 19) — — | CMDASBR7D1S 
7 609 Orange Diff 90 1.9 20}L71515CT-ND 30 27 22) — — | CMDASBA7D1S 
605 Orange Diff 8.0 2.2 20)L71513CT-ND 2% 23 19) — — | CMDASAA7D1S 
595 Amber Diff 90 1.9 20|L71517CT-ND 35 30 -25 | 4,000 | _150.00/M | CMDASDY7D1S 
CMD28-21 Series 
640 Red Clear 3 2.0 20} L62601CT-ND 39 33 .28 | 2,000) 165.00/M | CMD28-21VRC/TR8 
570 Green Clear 5.5 2.1 20] L62605CT-ND® 39 33 .28 | 2,000) 165.00/M | CMD28-21VGC/TR8 
8 660 Super Red | Clear 17 1.7 20} L62611CT-ND AG 39 .33 | 2,000} 195.00/M | CMD28-21SRC/TR8 
640 Red Clear 0.16 2.0 1 | L62701CT-ND@ 31 27 .23 | 2,000] 133.50/M | CMD28-21VRC/TR8/T1 
570 Green Clear 0.16 21 1 | L62705CT-ND@ 31 27 .23 | 2,000] 133.50/M | CMD28-21VGC/TR8/T1 
660 Super Red | Clear 1.6 17 1 | L62711CT-ND 42 36 -30 | 2,000] 178.50/M | CMD28-21SRC/TR8/T1 
CMD67-21 Series 
640 Red Clear 10 2.0  20|L62801CT-ND 56 48 40] 2,000] 240.00/M | CMD67-21VRC/TRB 
570 Green Clear 25 2.1 20 | L62805CT-ND® 42 36 -30 | 2,000 | 180.00/M | CMD67-21VGC/TR8 
9 585 Yellow Clear 10 2.0 20] L62807CT-ND® AQ 42 .35 | 2,000 | 210.00/M | CMD67-21VYC/TR8 
660 Super Red | Clear 40 1.7 20 | L62811CT-ND® 63 54 -45 | 2,000 | 270.00/M | CMD67-21SRC/TR8 
660 Ultra Red Clear 62 1.7 20 | L628111CT-ND@ 88 75 .63 | 2,000 | 375.00/M | CMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series — RoHS Compliant 
10 640/570 | Red/Grn. Clear | 10.0/25.0] 2.0/2.1 20 | L628015CT-ND -90 78 .65 | 2,000 | 385.50/M | CMD67-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 40.0/25.0| 1.7/2.1 20 | L6281115CT-ND -90 718 .65 | 2,000 | 385.50/M | CMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20} L62901CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VRC/TR7 
1 565 Green Clear 50 2.1 20 | L62905CT-ND® 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 30 2.0 20] L62907CT-ND® 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L62911CT-ND 49 42 -35 | 1,000 210.00 | CMD91-21SRC/TR7 
CMD91-21/TR9 Series 2 
640 Red Clear 80 2.0 20} L63001CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VRC/TR9 0.5 
12 565 Green Clear 50 2.1 20 | L63005CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VGC/TR9 
585 Yellow Clear 30 2.0 20} L63007CT-ND mr) 42 -35 | 1,000 210.00 | CMD91-21VYC/TR9 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L63011CT-ND® 49 42 -35 | 1,000 210.00 | CMD91-21SRC/TRO 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20 |L63101CT-ND 33 29 .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VRC/TR10 
13 565 Green Clear 50 2.1 20} L63105CT-ND® 33 29 .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 30 2.0  20}|L63107CT-ND 33 29 .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 |L63111CT-ND 38 33 -28 | 1,000 163.50 | CMD91-21SRC/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
14 640 Red Clear 12 2.0 20} L63201CT-ND 56 AB 40 | 2,000 | 240.00/M | CMD93-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 2.1 20 | L63205CT-ND® 49 42 -35 | 2,000 | 210.00/M | CMD93-21VGC/TR8 
CMD93-22/F8 Series 
15 | 660/570 |__Red/Grn. Clear | 40.0/20.0| 1.7/2.1 20 | L632115CT-ND 81 70 .58 | 1,000 348.00 | CMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Clear 25 2.0  20}|L63301CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD95-21VRC/TR7 
16 570 Green Clear 19.5 2.1 20 | L63305CT-ND® AG 39 .33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 25 2.0 20] L63307CT-ND AG 39 .33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20 | L63311CT-ND 49 A2 -35 | 1,000 210.00 | CMD95-21SRC/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
17 640 Red Clear 25 2.0 20 ]|L63401CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD95-21VRC/TR9 
570 Green Clear 19.5 2.1 20 | L63405CT-ND AG 39 -33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VGC/TR9 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20} L63501CT-ND 37 32 .27 | 1,000 157.50 | CMD95-21VRC/TR10 
18 570 Green Clear 19.5 2.1 20 | L63505CT-ND 35 30 .25 | 1,000 150.00 | CMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 25 2.0  20}|L63507CT-ND 38 33 .28 | 1,000 163.50 | CMD95-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20} L63511CT-ND® 38 33 .28 | 1,000 163.50 | CMD95-21SRC/TR10 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES i 
iwuwmenteer LED Assemblies Dim. in mm 
| 3.43 bay 
(_) 327 
1.52 
C_) 427 
Solder Pad A 
Layout 
Forward Voltage Cut Tape T&R Rated |Forward Cut Tape T&R 
Typical Typical Digi-Key Price Each Pricingt| CML Wave- |Current| Voltage | Digi-Key Price Each Pricingt| CML 
Color | (mcd) (V) (mA) | Part No. i 10 100 750 __| Part No. Color | length | (mA) | Typ. (V)| Part No. ql 10 100 1,000 | Part No. 
Red 5.0 2.2 10 L60041CT-ND@ 1.65 1.41 1.18 507.75 | 625511 Red _ 10 2.2 L60001CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T1 
Green| 4.0 2.3 10 L60045CT-ND 1.65 1.41 1.18 507.75 | 6255T5 Amber} — 10 2.0 L60003CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T3 
Yellow] 3.8 22: 10 L60047CT-ND 1.65 1.41 1.18 507.75 | 625517 Green _ 10 2.3 L60005CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T5 
Red 5.0 5.0 10 L60061CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 604.50|6255T1-5V Yellow) — 10 2.2 L60007CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T7 
Amber] 5.0 | 5.0 10 | L60063CT-ND 196 1.68 1.40 | 604.50/6255T3-5V Red | 635 2 18 | L60101CT-ND® 186159133 | 795.00 /6200T1LO 
Green| 5.0 5.0 10 L60065CT-ND. 1.96 1.68 1.40 | 604.50 |6255T5-5V = 
Green| 565 2 1.8 L60105CT-ND@ 1.86 1.59 1.33 | 795.00] 6200T5LC 
Red 0.8 1.8 2 L60051CT-ND 1.65 1.41 1.18 —|6255T1LC 7 
Yellow| 583 2 1.9 L60107CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T7LC 
Green| 1.2 1.8 2 L60055CT-ND® 1.65 1.41 1.18 507.75 | 6255T5LC Red 63 06 0 160201CT-ND DH 186 1 930.00 6202T1-5V 
Yellow] 0.6 | 1.9 2 __| L60057CT-ND. 165 141 1.18 | 50775|6255T7LC S 5 ’ 7 Oilers eo a2 : - 
Red |-20-1 50 41 160071CT-ND {96168140 1 604.50 | 6286T1-SVLC Amber| 583 | 10 5.0 | L60203CT-ND 217 186 155 | 930.00/6202T3-5V 
Amber] 4.0 | 5.0 4 | L60073CT-ND 196 168 140 | 604.80/6255T3-5VLC Green| 565 | 10 5.0__| L60205CT-ND 2.17 186 1.55 | 930.00/6202T5-5V 
Green| 2.0 5.0 4 L60075CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 604.50 |6255T5-5VLC Red 635 3.5 5.0 L60301CT-ND 2.17 1.86 1.55 | 930.00|6202T1-5VLC 
@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Su rface Mou nt LEDs Dim. in mm Cathode (-) 
y 
\n4 1.30 fo 
Luminous | Forward Cut Tape i F va 
Source Intensity | Volt. Typ. | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | CML ri 1 
(Dice) Typ. (med) | (V) | (mA) | Part No. 1 10 +100] Qty. Pricing | Part No. | Cathode Mark 
Fig. 1 — 7011X Series Cathode Mark 
Red/Green 17.0 1.7 20 |L61015CT-ND 1.02 .87 .73 | 2,500 | 435.00/M | 7011X1/5 +13 
Green/Yellow 7.5 21 20 |L61057CT-ND_ 1.02 87 -73 | 2,500 | 435.00/M | 7011X5/7 + 1.0 5 li 
Fig. 2 — 7012X Series 
Red 11.7 1.7 20 |L61101CT-ND® 49 .42 -35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X1 oH 
Green 6.4 Dal 20 |L61105CT-ND® 49 .42 -35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X5 iH 
Yellow/Green a7 2.1 20 |L61107CT-ND@ 49 .42 -35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X7 
Yellow 3.7 2.2 20 |L61113CT-ND 49 42 -35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X13 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 1 RoHS Compliant 
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Peak Vt If Luminous Intensity| Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typical | Maximum Iv Typical Angle Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Sharp 
Fig. | Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (med) (2x Theta) | Part No. il 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Amber 591 2.0 20 19 150° 425-1813-1-ND 33 1.80 15.00} — — | GM1JV35200AE 
Al 1608 Size Sunset-Orange Clear 609 2.0 20 15 150° 425-1812-1-ND® 33 1.80 15.00) 6,000 87.00/M | GM1JS35200AE 
Orange 627 2.0 20 19 150° 425-1811-1-ND 33 1.80 15.00] — — | GM1JJ35200AE 
2 1.6x 1.6 Blue/Green/Orange Clear | 470/528/627 | 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 = -ND 7.43 40.50 337.50] — — | GM1WA80350A 
3 5.7x6 Red/Green/Blue Clear | 647/518/468 | 2.0/4.5/4.5 50 300/500/150 = -ND 5.53 40.89 342.55} — — | GM5WA02200A 
4 5.7x6 Red/Green/Blue Clear | 617/520/469 | 2.3/4.4/4.6 50 1,725 = -ND@ 5.53 40.95 343.06] 800 2390.36 | GM5WA06260A 
5A 7x6 Red/Green/Blue Clear = 2.2/4.2/4.2 50 3,000 = 425-1919-1-ND® 5.98 44.27 370.88] 800 2584.22 | GM5WA06270A 
5B 7x6 White Clear 465 3.4 50 4,000 150° 425-2667-1-ND® 6.13 48.13 315.00} 800 1820.00 | GM5BW01300A 
Yellow-Green 570 21 50 19 160° 425-1920-1-ND® 28 2.10 17.50} 4,000 101.50/M | LT1E40A 
Green Milky 555 2.1 50 5 160° 425-1921-1-ND® 28 2.10 17.50} 4,000 101.50/M | LT1K40A 
6 2012 Size Red Diffusion 635 2.0 50 11.9 160° 425-1923-1-ND® 32 2.40 20.00} 4,000 116.00/M | LT1D40A 
Red 647 21 50 78.7 170° 425-1926-1-ND® 80 6.00 50.00] 4,000 | 290.00/M | LT1ZR40A 
Amber 591 2.4 50 92.7 170° 425-1927-1-ND® -80 6.00 50.00} 4,000 | 290.00/M | LT1ZV40A 
7 1616 Size Yellow-Green/Yellow | Milky 565/585 2.1/2.0 50 19/8.3 130° 425-1924-1-ND® 44 3.30 27.50} 4,000 159.50/M | LT1EH67A 
Yellow-Green/Red _| Diffusion 565/635 2.1/2.0 50 19/8.8 130° 425-1925-1-ND® 48 3.60 30.00} 4,000 174.00/M | LT1ED67A 
8 5x5 White Clear 465 3.4 35 10,000 70° 425-2651-1-ND® 6.69 52.53 343.80] 800 1986.40 | GM5BW05340A 
9A 32x28 White Clear 465 3.4 20 1,400 = 425-2652-1-ND® 1.75 13.75 90.00] 2,000 | 650.00/M | GM5BW96320A 
9B a : 0.314 3.2 30 2,200 110° 425-2693-1-ND@§ 2.38 18.70 122.40| 2,000 | 884.00/M | GMS5BW96380A 
Vf If Luminous Intensity 
Description Emitted Color Coordinates Typical | Maximum Iv Typical Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Size (mm) Color xX vi (V) (mA) Lumen Part No. 1 10 100 Part No. 
Tungsten 0.45 0.41 10.2 400 200 425-2694-ND® 35.00 23.24 18.90 GW5BDC15L02 
10 18x18 Normal White 0.35 0.35 10.2 400 280 425-2695-ND® 35.00 23.24 18.90 GW5BWC15L02 
High Rendering - 6500K 0.31 0.32 10.2 400 190 425-2696-ND® 35.00 23.24 18.90 GW5BNC15L12 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND  §Bulk +4Chromaticity Coordinates © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Power TOPLED® °° 
Golden DRAGON® LED Power TOPLED® Advanced Power TOPLED® wiLens lt 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) | (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 Amber Clear 617 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1000-1-ND 3.48 29.00 232.00 | 800 1392.00 LA W57B-FYGY-24 
Yellow Clear 587 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1001-1-ND 3.59 29.93 239.40 | 800 1436.80 LY W57B-FYGY-26 
Orange Clear 606 2.0 30 210 @ 20 120 475-1003-1-ND 23 1.95 15.60 | 2,000 117.00/M LO T676-R2S2-24 
2 Orange Clear 606 1.8 20 100 @ 10 120 475-1065-1-ND 7 1.45 11.56 | — — LO T67K-L1M2-24 
Blue Clear 470 3.6 20 98 @ 20 120 475-1007-1-ND 1.29 10.73 85.80 | 2,000 | 644.00/M LB T67C-P2R1-35 
8 Orange Clear 606 2.0 30 196 @ 20 120 475-1041-1-ND 28 2.35 18.80 | — _— LO A676-R1S2-24 
Blue Clear 470 3.6 20 98 @ 20 120 475-1045-1-ND 1.29 10.74 85.92 | — = LB A67C-P2R1-35 
9 Amber Clear 615 2.0 30 196 @ 20 120 475-1048-1-ND a 2.23 17.80 | — _ LA Y876-R1S2-1 
Yellow Clear 587 2.0 30 196 @ 20 120 475-1051-1-ND 28 2.33 18.66 | — = LY Y876-R1S2-26 
40A Green Diffused 570 2.2 20 20 @ 20 160 475-1056-1-ND .20 1.63 13.00 | 5,000 98.00/M LG L890-L1M2-1 
Orange Diffused 606 1.8 15 50 @ 10 160 475-1057-1-ND 21 1.73 13.80 | 5,000 104.00/M LO L89K-J2L1-24 
RoHS Compliant 
1 Amber Clear 617 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1129-1-ND 2.44 20.37 162.95 | 800 977.60 LA W57B-FYGY-24-Z 
Yellow Clear 587 2:2. 400 6,000 @ 400 120 475-1183-1-ND 75 6.25 50.00 | 800 300.00 LY W57B-FYGY-26-Z 
Yellow Clear 586 2.0 30 11.3 @10 120 475-2561-1-ND 18 1.51 12.05 | 2,000 90.00/M LY T670-J1L2-26-0-10-R18-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14@2 120 475-2562-1-ND 14 1.17 9.35 | 2,000 70.00/M LY T67K-J2M1-26-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2563-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M LY T686-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 475-1130-1-ND 9 1.60 12.79 | 2,000 96.00/M LA T676-R1S2-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 475-1373-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M. LA T676-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 617 24 50 900 @ 30 120 475-1176-1-ND 31 2.55 20.42 | 2,000 153.00/M LA T68B-T2V/1-24-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 176 @2 120 475-2490-1-ND 14 117 9.35 | 2,000 70.00/M LO T67K-K1M2-24-0-2-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3@10 120 475-2489-1-ND 18 1.51 12.06 | 2,000 90.00/M LO T670-J1L2-24-0-10-R18-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 355 @ 20 120 475-1131-1-ND 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M LO T676-Q2T1-24-Z 
Orange Clear 606 1.8 20 28 @2 120 475-1178-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M LO T67K-L1M2-24-Z 
Super-Red Clear 645 21 50 370 @ 30 120 475-2515-1-ND 31 2.55 20.42 | 2,000 153.00/M LS T67B-S1U1-1-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2514-1-ND 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M LS T676-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3@2 120 475-2516-1-ND 14 1.17 9.35 | 2,000 70.00/M LS T67K-J1L2-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3@10 120 475-2513-1-ND 16 1.35 10.82 | 2,000 81.00/M LS T670-J1L2-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120 475-1133-1-ND 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M. LS T676-Q1R2-1-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 11.2@2 120 475-1180-1-ND A7 1.38 11.00 | 2,000 83.00/M LS T67K-J1K2-1-Z 
Blue Clear 466 3.4 20 35 @ 10 120 475-1387-1-ND 96 8.00 63.96 | 2,000 | 480.00/M LB T673-L2P1-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 428 3.50 20 11.8@10 120 475-1388-1-ND 58 4.83 38.62 | 2,000 | 290.00/M LB T676-J2L2-1-0-10-R18-Z 
2 Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120 475-1389-1-ND 1.08 9.04 72.32 | 2,000 | 542.00/M LB T67C-P2S1-35-0-20-R18-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 140 @ 20 120 475-1135-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 2,000 | 594.00/M LB T67C-P2R1-35-Z 
Green Clear 672 2.0 30 22 @10 120 475-1411-1-ND AQ 1.57 12.54 | 2,000 94.00/M LG T671-K2N1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 572 2.0 30 79 @ 20 120 475-1412-1-ND 225: 2.06 16.48 | 3,000 124.00/M LG T676-P1Q2-24-0-20-R18-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 130 @ 10 120 475-2530-1-ND 1.00 8.30 66.42 | 2,000 | 498.00/M LT T673-N2S1-35-0-10-R18-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 562 @ 20 120 475-2531-1-ND 1.16 9.63 77.00 | 2,000 | 578.00/M LT T67C-S2V/1-35-0-20-R18-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 560 @ 20 120 475-1136-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 2,000 | 594.00/M LT T67C-S2U1-35-Z 
Verde Green Clear 503 3.5 20 445 @ 20 120 475-2535-1-ND 1.412 9.35 74.78 | 2,000 | 561.00/M LV T67C-S1U2-35-0-20-R18-Z 
Verde Green Clear 505 3.5 20 450 @ 20 120 475-1137-1-ND 1.18 9.87 78.96 | 2,000 | 592.00/M LV T67C-S1T2-35-Z 
Verde Green Clear 505 3.5 20 710 @ 20 120 475-1250-1-ND 1.22 10.18 81.42 | 2,000 | 611.00/M LV T67C-T1U2-35-Z 
Pure Green Clear 557 2.0 30 4.7@10 120 475-2500-1-ND 9 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M LP T670-G2J2-1-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 1.75 @2 120 475-2501-1-ND 16 1.32 10.58 | 2,000 79.00/M. LP T67K-E1G2-25-0-2-R18-Z 
Pure Green Clear 560 1.8 20 2.8@2 120 475-1179-1-ND 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M LP T67K-F1G2-25-Z 
Pure Green Clear 560 2.0 30 28 @ 20 120 475-1132-1-ND 25 2.06 16.48 | 2,000 124.00/M LP T676-L1M2-25-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 224@2 120 475-1181-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M LY T67K-K2M1-26-Z 
White Diffused 5600 3.1 20 135 @10 120 475-2542-1-ND 1.11 9.23 73.80 | 2,000 | 554.00/M LW T673-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z 
White Diffused 7300t 3.5 20 45 @10 120 475-2543-1-ND 79 6.58 52.64 | 2,000 | 395.00/M LW T676-M1P2-25-0-10-R18-Z 
White Diffused 5600 3.6 20 562 @ 20 120 475-2544-1-ND 1.16 9.63 77.00 | 2,000 | 578.00/M LW T67C-S2V1-5K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600+ 3.6 20 392 @ 20 120 475-1138-1-ND 1.22 10.15 81.18 | 2,000 | 609.00/M LW T67C-S2U1-5K8L-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3@10 120 
Green Clear 572 20 30 176@10 120 475-2492-1-ND 32 2.71 21.64 | 2,000 162.00/M LOG T671-JL-1-0+KM-1-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3@10 120 
Pure Green Clear 557 20 30 45@10 120 475-2494-1-ND 32 2.71 21.64 | 2,000 162.00/M LOP T670-JL-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3 @10 120 ene food nual dent nea Re 
Green Clear 572 20 30 113@10 420 475-2521-1-ND 32 2.71 21.64 | 2,000 162.00/M LSG T670-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 7@10 120 “pysByenG ed aun nadia 
Pure Green Clear 557 20 30 45@10 420 475-2524-1-ND 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M LSP T670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 
Yellow Clear 586 2.0 30 11.3@10 120 
isan Clear 572 20 30 113@10 420 475-2567-1-ND 32 271 21.65 | 2,000 162.00/M LYG T670-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Amber Diffused 628 2.0 50 315 @ 20 120 
Green Diffused 617 3.5 20 590 @ 20 120 475-1376-1-ND 1.59 13.28 106.20 | 2,000 | 797.00/M LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB 
Blue Diffused 465 3.6 20 175.5 @ 20 120 
Amber Diffused 622 2.0 30 196 @ 20 120 
Green Diffused 617 3.5 20 540 @ 20 120 475-1377-1-ND 1.31 10.95 87.60 | 2,000 | 657.00/M LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB 
3 Blue Diffused 465 3.6 20 168 @ 20 120 
Red Clear 622 2.0 30 180 @ 20 120 
Green Clear 523 3.2 20 280 @ 20 120 475-1236-1-ND 1.29 10.73 85.80 | 2,000 | 643.50/M LATBT686-QR+RS+KL-Z 
Blue Clear 428 3.8 20 18 @ 20 120 
Amber Clear 624 2.2 70 878 @ 50 120 475-1370-1-ND 33 277 22.14 | 2,000 166.00/M LA E67B-T2AA-24-1-50-R18-Z 
Amber Clear 624 2.15 70 = 30 475-1280-1-ND 57 4.74 37.90 | 2,000 | 284.00/M LA E63F-EAFA-24-1-50-R33-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 1,400 @ 50 120 475-1139-1-ND 39 3.23 25.83 | 2,000 194.00/M LA E67B-U2AA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 2,675 @ 50 120 475-1300-1-ND 48 4.00 32.00 | 2,000 | 240.00/M LA E6SF-BACA-24-1-ZI 
Super-Red Clear 645 2.2 70 562 @ 50 120 475-2505-1-ND 37 3.08 24.60 | 2,000 185.00/M LS E67B-S2V1-1-1-50-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.15 70 1,570 @ 50 120 475-1322-1-ND 48 4.00 32.00 | 2,000 | 240.00/M LS E6SF-V2BA-1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 900 @ 50 120 475-1185-1-ND AL 3.38 27.06 | 2,000 | 203.00/M LS E67B-T2V1-1-1-Z 
Red Clear 625 2.15 70 1,350 @ 50 120 475-1314-1-ND 48 4.00 32.00 | 2,000 | 240.00/M LR E6SF-V2AB-1-1-Z 
Orange Clear 606 2.2 70 1,400 @ 50 120 475-1184-1-ND 37 3.11 24.84 | 2,000 186.00/M LO E67B-U2AA-24-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 878 @ 50 120 475-2550-1-ND 35 2.90 23.20 | 2,000 174.00/M LY E67B-T2AA-26-1-50-R18-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 1,400 @ 50 120 475-1186-1-ND 39 3.26 26.08 | 2,000 196.00/M LY E67B-U2AA-26-1-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OSRAM LEDs (cont) Digi@Reel’ 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Fig. 6 — SMD i Fig. 7 — SMD ig. Fig. 10 — SMD 0603 
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Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) _| (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
True Green Clear 520 3.8 30 1,120 @ 30 120 475-1279-1-ND 82 6.80 54.40 | 2,000 | 408.00/M LT E67C-T1V2-35-0-30-R18-Z 
True Green Clear 525 3.4 50 1,350 @ 30 120 475-1323-1-ND 93 1.15 62.00 | 2,000 | 465.00/M LT E6SG-V2AB-36-1-Z 
Verde Green Clear 503 3.8 30 710 @30 120 475-1142-1-ND 1.39 11.56 9250 | — _ LV E67C-T1U2-35-Z 
Blue Clear 464 3.4 50 392 @ 30 120 475-1304-1-ND 93 7.15 62.00 | 2,000 | 465.00/M LB E6SG-S2U1-35-Z 
Blue Clear 464 3.9 30 176 @ 30 120 475-1382-1-ND nas 6.43 51.40 | 2,000 | 386.00/M LB E67C-Q1S2-35-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120 Epnenie ys 7 ve naentnntniee 
Gren Clear 572 20 30 62.8 @ 20 420 475-2522-1-ND 32 2.71 21.64 | 2,000 162.00/M LSG T676-P7Q7-1-0+N7P7-24-0-20-R18-ZB 
Super-Red Clear 645 2.0 50 196 @ 30 120 
Yellow Clear 594 20 50 445 @ 30 120 475-2525-1-ND 37 3.11 24.88 | 2,000 187.00/M LSY T675-R1S2-1-0+S1U2-35-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120 
3 Yellow Clear 591 20 30 157 @ 20 120 475-2526-1-ND 32 2.71 21.64 | 2,000 162.00/M LSY T676-P2R1-1-0+02S1-35 
Super-Red Clear 645 21 50 295 @ 30 120 
Yellow Clear 594 4 50 467 @ 30 420 475-2527-1-ND 3 3.55 28.43 | 2,000 | 213.00/M LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z 
Orange Clear 606 2a 70 2,950 @ 50 120 475-2605-1-ND NEW! AQ 4.08 32.60 | 2,000 | 244.50/M LO E6SF-ABCB-24-1-2Z 
White Diffused 5600t 3.9 30 700 @ 30 120 475-1187-1-ND 85 7.05 56.40 | 2,000 | 423.00/M LW E67C-T1V2-5K8L-1-Z 
White Diffused 5600t 3.3 50 1,350 @ 30 120 475-1329-1-ND 93 1.75 62.00 | 2,000 | 465.00/M LW E6SG-V2AB-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.9 50 980 @ 30 120 475-2538-1-ND 90 7.50 60.00 | 2,000 | 450.00/M LW E6SC-U2AA-5K8L-1-Z 
White Diffused 3000+ 3.4 50 1,255 @ 30 120 475-2608-1-ND NEW! 1.03 8.60 68.80 | 1,000 516.00 LCW E6SG-V1AB-4R9T-Z 
White Diffused 2700t 3.4 50 1255 @ 30 120 475-2609-1-ND NEW! 1.03 8.60 68.80 | 1,000 516.00 LCW E6SG-V1AB-4U9X-S-Z 
White Diffused 4000+ 3.4 50 1,570 @ 30 120 475-2611-1-ND NEW! 1.08 9.03 72.20 | 1,000 541.50 LCW E6SG-V2BA-4L8N-Z 
White Diffused 3500t 3.4 50 1,570 @ 30 120 475-2612-1-ND NEW! 1.08 9.03 72.20 | 1,000 541.50 LOW E6SG-V2BA-4090-Z 
White Diffused 3000t 3.6 140 5,900 @ 140 120 475-2613-1-ND NEW! 2.49 20.73 165.80 | 500 621.75 LCW G6SP-CAEA-4R9T-Z 
White Diffused 2700t 3.6 140 5,900 @ 140 120 475-2614-1-ND NEW! 2.49 20.73 165.80 | 500 621.75 LCW G6SP-CAEA-4U9X-Z 
4 White Diffused 4500t 3.6 140 7,375 @ 140 120 475-2615-1-ND NEW! 2.61 21.78 174.20 | 500 653.25 LCW G6SP-CBEB-4J8K-Z 
White Diffused 4000t 3.6 140 7,375 @ 140 120 475-2616-1-ND NEW! 2.61 21.78 174.20 | 500 653.25 LCW G6SP-CBEB-4L8N-Z 
White Diffused 3500t 3.6 140 7,375 @ 140 120 475-2617-1-ND NEW! 2.61 21.78 174.20 | 500 653.25 LCW G6SP-CBEB-4090-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 2,335 @ 50 60 475-1369-1-ND 42 3.54 28.29 | 2,000 | 212.00/M LA E65B-AACA-24-1 -50-R33-Z 
Amber Clear 617 2.3 70 2,240 @ 50 120 475-1197-1-ND AT 3.88 31.00 | 2,000 | 233.00/M LA E67F-AABA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.3 70 5,600 @ 50 60 475-1174-1-ND 51 4.25 34.00 | 2,000 | 255.00/M LA E65F-CADA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 6,275 @ 50 60 475-1299-1-ND 48 4.00 32.00 | 2,000 | 240.00/M LA E65F-CBEA-24-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.15 70 3,920 @ 50 60 475-1321-1-ND 53 4.45 35.60 | 2,000 | 267.00/M LS E65F-BBDA-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 2,800 @ 50 60 475-1265-1-ND 42 3.54 28.30 | 2,000 | 212.00/M LS E65B-V1BB-1-1-50-R33-Z 
5A True Green Clear 525 3.8 30 4,500 @ 30 20 475-1143-1-ND 99 8.25 66.00 | 2,000 | 495.00/M LT E63C-BACB-35-L-Z 
Verde Green Clear 501 3.8 30 2,035 @ 30 20 475-2534-1-ND 98 8.13 65.00 | 2,000 | 488.00/M LV E63C-ABDA-35-0-30-R33-Z 
Verde Green Clear 503 3.8 30 3,550 @ 30 20 475-1144-1-ND 99 8.25 66.00 | 2,000 | 495.00/M LV E63C-ABCA-35-L-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 2,335 @ 50 60 475-2549-1-ND 42 3.54 28.30 | 2,000 | 212.00/M LY E65B-AACA-26-1-50-R33-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 2,800 @ 50 60 475-1189-1-ND 44 3.69 29.52 | 2,000 | 221.00/M LY E65B-AABB-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 4,200 @ 50 60 475-1335-1-ND 58 4.81 38.50 | 2,000 | 289.00/M LY E65F-CADA-46-1-Z 
Blue Clear 464 3.9 30 435 @ 30 20 475-1381-1-ND 95 7.88 63.00 | 2,000 | 473.00/M LB E63C-T2V2-35-0-30-R33-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 4,700 @ 50 30 475-1190-1-ND 44 3.69 29.52 | 2,000 | 221.00/M LA E63B-CBEA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 12,700 @ 50 30 475-1298-1-ND 60 4.99 39.90 | 2,000 | 299.00/M LA E63F-EBGA-24-1-Z 
5B Super-Red Clear 633 2.15 70 7,950 @ 50 30 475-1320-1-ND 57 4.75 38.00 | 2,000 | 285.00/M LS E63F-DBFA-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 2,525 @ 50 30 475-1191-1-ND A6 3.85 30.76 | 2,000 | 231.00/M LS E63B-BBCB-1-1-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 4,700 @ 50 30 475-1192-1-ND A6 3.81 30.50 | 2,000 | 229.00/M LY E63B-CBEA-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 8,650 @ 50 30 475-1334-1-ND 56 4.63 37.00 | 2,000 | 278.00/M LY E63F-EAFA-46-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 475-1374-1-ND .23 1.91 15.25 | 2,000 114.00/M LA T776-02T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 475-1145-1-ND 225: 2.06 16.48 | 2,000 124.00/M LA T776-R1S2-1-Z 
Blue Clear 466 3.1 20 55 @ 20 120 475-1390-1-ND 1.01 8.46 67.66 | 2,000 | 507.00/M LB T773-L2P1-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 428 3.50 20 11.8@10 120 475-1391-1-ND 63 5.26 42.06 | 2,000 | 315.00/M LB T776-J2L2-1-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3 @10 120 475-2491-1-ND -20 1.66 13.28 | 2,000 100.00/M LO T770-J1L2-24-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 560 24 30 28 @ 20 120 475-1147-1-ND 28 2.34 18.70 | 2,000 140.00/M LP 1776-L1M2-25-Z 
6 Green Clear 572 2.0 30 17@10 120 475-1413-1-ND 22 1.82 14.52 | 2,000 109.00/M LG T770-K1M2-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 180 @ 20 120 475-1148-1-ND 21 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M LS T776-Q1R2-1-2Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2517-1-ND 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M LS T776-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3@2 120 475-2518-1-ND 16 1.32 10.58 | 2,000 79.00/M. LS T77K-J1L2-1-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 280 @ 20 120 475-1149-1-ND 23 1.91 15.25 | 2,000 101.00/M LY T776-R1S2-26-2 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2564-1-ND 224 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M LY T776-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 135 @ 10 120 475-2545-1-ND 1.22 10.15 81.18 | 2,000 | 609.00/M LW 7773-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 475-1371-1-ND 18 1.48 11.81 | 3,000 89.00/M LA M676-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 624 21 50 628 @ 30 120 475-1372-1-ND 34 2.86 22.88 | 3,000 172.00/M LA M67B-T2V1-1-0-30-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 224 @ 20 120 475-1150-1-ND 19 1.60 12.79 | 3,000 96.00/M LA M676-Q2S1-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 8.8@10 120 475-2483-1-ND 18 1.47 11.78 | 3,000 88.00/M LO M670-H2L1-24-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 223 @ 20 120 475-2484-1-ND 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M LO M676-02T1-24-0-20-R18-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 14@2 120 475-2485-1-ND 14 TAZ 9.35 | 3,000 70.00/M LO M67K-J2M1-24-0-2-R18-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 224 @ 20 120 475-1152-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M LO M676-02S1-24-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 8.8@10 120 475-2508-1-ND 19 1.60 12.79 | 3,000 96.00/M LS M670-H2L1-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2509-1-ND 9 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M LS M676-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 8.8 @2 120 475-2510-1-ND 15 1.23 9.84 | 3,000 74.00/M LS M67K-H2L1-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 140 @ 20 120 475-1153-1-ND 224 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M LS M676-P2R1-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2554-1-ND 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M LY M676-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
7 Yellow Clear 591 1.8 20 113@2 120 475-2555-1-ND 15 1.23 9.84 | 3,000 74.00/M LY M67K-J1L2-26-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 224 @ 20 120 475-1154-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M LY M676-Q2S1-26-Z 
Blue Clear 471 3.2 20 28 @ 10 120 475-1155-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 3,000 | 517.00/M LB M673-L1M2-35-Z 
Blue Clear 428 3.5 20 11.3@10 120 475-1386-1-ND 63 5.26 42.06 | 3,000 | 315.00/M LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z 
Blue Clear 466 3.4 20 28 @ 10 120 475-1385-1-ND 1.00 8.30 66.42 | 3,000 | 498.00/M LB M673-L1N2-35-0-10-R18-Z 
Green Clear 570 24 30 90 @ 20 120 475-1151-1-ND 26 2.18 17.46 | 3,000 131.00/M LG M676-N2Q1-24-2 
Green Clear 572 2.0 30 14@10 120 475-1405-1-ND 16 1.33 10.64 | — _ LG M670-J2M1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 572 1.8 20 45 @2 120 475-1406-1-ND 16 1.32 10.58 | 3,000 79.00/M. LG M67K-G1J2-24-0-2-R18-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 180 @ 10 120 475-1156-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 3,000 | 517.00/M LT M673-N1R2-35-Z 
Pure Green Clear 557 2.0 30 3.7@10 120 475-2496-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M LP M670-G1J1-1-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 40 39.2 @ 30 120 475-2497-1-ND 40 3.32 26.56 | 3,000 199.00/M LP M675-M2P1-25-0-30-R18-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 30 15.7 @ 20 120 475-2498-1-ND 30 2.49 19.92 | 3,000 149.00/M LP M676-K2M1-25-0-20-R18-Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 14@2 120 475-2499-1-ND 18 1.48 11.80 | 3,000 89.00/M LP M67K-D2G1-25-0-2-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 108 @ 10 120 475-2539-1-ND 1.18 9.84 78.72 | 3,000 | 590.00/M LW M673-N2R2-5K8L-0-10-R18-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2603 


OSRAM LEDs (cont) Digi Reel’ 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Fig. 11 — SMD Fig. 12 — P-LCC-6 Fig. 13 — SMD Fig. 15 — SMD 0805 Fig. 16 — SMD 
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Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) | (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 ty. Pricing Part No. 
7 White Diffused 5600t 3.6 20 315 @ 20 120 475-1157-1-ND 1.29 10.73 85.86 | 3,000 | 644.00/M LW M67C-S1T2-5K8L-Z 
White Diffused 5600+ 3.6 20 445 @ 20 120 475-1341-1-ND 1.22 10.18 81.42 | 3,000 | 611.00/M LW M67C-S1U2-5K8L-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 475-1158-1-ND 21 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M LA A676-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 223 @ 20 120 475-1418-1-ND 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M LO A676-02T1-24-0-20-R33-Z 
Orange Clear 610 24 40 628 @ 30 120 475-2479-1-ND 34 2.83 22.63 | 2,000 170.00/M LO A67B-T2V/1-24-0-30-R33-Z 
Super-Red Clear 645 21 40 392 @ 30 120 475-2503-1-ND 34 2.83 22.64 | 2,000 170.00/M LS A67B-S2U1-1-0-30-R33-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3. @2 120 475-2504-1-ND 19 1.60 12.79 | 2,000 96.00/M LS A67K-J1L2-1-0-2-R33-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 224 @ 20 120 475-1277-1-ND 21 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M LS A676-P2S1-1-0-20-R33-Z 
Blue Clear 466 3.1 20 35 @ 10 120 475-1379-1-ND 1.00 8.30 66.42 | 2,000 | 498.00/M LB A673-L2P1-35-0-10-R33-Z 
Blue Clear 428 3.50 20 11.8@10 120 475-1380-1-ND 61 5.10 40.84 | 2,000 | 306.00/M LB A676-J2L2-1-0-10-R33-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 140 @ 20 120 475-1163-1-ND HAS: 9.62 77.00 | 2,000 | 577.00/M LB A67C-P2R1-35-Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 1.75 @2 120 475-2495-1-ND 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M LP A67K-E1G2-25-0-2-R33-Z 
Pure Green Clear 560 2.0 40 71 @30 120 475-1175-1-ND 39 3.23 25.84 | 2,000 194.00/M LP A675-N1P2-25-Z 
Pure Green Clear 560 1.8 20 18@2 120 475-1248-1-ND 18 1.54 12.30 | 2,000 92.00/M LP A67K-E1F2-25-Z 
Pure Green Clear 560 24 30 28 @ 20 120 475-1160-1-ND 30 2.49 19.92 | 2,000 149.00/M LP A676-L1M2-25-Z 
8 Green Clear 572 2.0 30 79 @ 20 120 475-1403-1-ND 28 2.34 18.70 | 2,000 140.00/M LG A676-P102-24-0-20-R33-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 130 @ 10 120 475-2528-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 2,000 | 517.00/M LT_A673-N2S1-35-0-10-R33-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 562 @ 20 120 475-2529-1-ND 1.16 9.63 77.00 | 2,000 | 578.00/M LT A67C-S2V1-35-0-20-R33-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 560 @ 20 120 475-1164-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 2,000 | 594.00/M LT A67C-S2U1-35-Z 
Yellow Clear 594 2.0 40 445 @ 30 120 475-2546-1-ND 39 3.23 25.84 | 2,000 194.00/M LY A675-S1U2-26-0-30-R33-Z 
Yellow Clear 594 21 40 590 @ 30 120 475-2547-1-ND 37 3.08 24.60 | 2,000 185.00/M LY A67B-T1V1-26-0-30-R33-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14@2 120 475-2548-1-ND 16 1.32 10.58 | 2,000 79.00/M LY A67K-J2M1-26-0-2-R33-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 355 @ 20 120 475-1162-1-ND 21 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M LY A676-Q2T1-26-2 
Yellow Clear 587 1.8 20 14.0@2 120 475-1252-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M LY A67K-J2L1-26-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120 475-1342-1-ND 1.42 9.35 74.78 | 2,000 | 561.00/M LB A67C-P2S1-35-0-20-R33-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 17.6 @10 120 
Greek Clear 579 20 30 113@10 120 475-2520-1-ND 33 2.79 22.30 | 2,000 167.00/M LSG A671-JL-1-0+KM-1-0-10-R33-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 135 @ 10 120 475-2536-1-ND 1.18 9.84 78.72 | 2,000 | 590.00/M LW A673-P1S1-5K8L-0-10-R33-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 467 @ 20 120 475-2537-1-ND 1.22 10.18 81.42 | 2,000 | 611.00/M LW A67C-S2U2-5K8L-0-20-R33-Z 
White Diffused 5600+ 3.6 20 392 @ 20 120 475-1165-1-ND 1.29 10.73 85.86 | 2,000 | 644.00/M LW A67C-S2U1-5K8L-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2566-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M LY Y876-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2519-1-ND A7 1.45 11.60 | 3,000 87.00/M LS Y876-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 224 @ 20 120 475-1166-1-ND al 1.75 14.03 | — - LA Y876-Q2S1-1-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 355 @ 20 120 475-1167-1-ND 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M LO Y876-R2T1-24-Z 
White Diffused 6200+ 3.6 20 315 @ 20 120 475-1173-1-ND 1.03 8.55 68.40 | 3,000 | 513.00/M LW Y87C-S1T2-3K8L-Z 
White Diffused 6200t 3.6 20 420 @ 20 120 475-1264-1-ND 1.03 8.55 68.40 | 3,000 | 513.00/M LW Y87C-T1U1-3K8L-0-20-R18-Z 
9 White Diffused 8200t 3.2 30 675 @ 20 120 475-1251-1-ND 1.06 8.85 70.80 | 3,000 | 531.00/M LW Y8SG-U1V1-3K6L-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 222 @ 20 120 475-1266-1-ND ale 1.45 11.60 | 3,000 87.00/M LO Y876-02T1-24-0-20-R18-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 113 @ 20 120 475-1394-1-ND 90 7.50 60.00 | 3,000 | 450.00/M LB Y87C-P1R2-35-0-20-R18-Z 
Blue Clear 465 3.4 15 28 @ 10 120 475-1395-1-ND 79 6.60 52.80 | 3,000 | 396.00/M. LB Y87S-L1N2-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 470 3.8 15 45 @10 120 475-1171-1-ND 82 6.85 54.80 | 3,000 | 411.00/M LB Y87S-M1N2-35-Z 
Green Clear 572 2.0 30 14@10 120 475-1414-1-ND 15 1.23 9.84 | 3,000 74.00/M LG Y870-J2M1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 570 2.5 30 22.4@10 120 475-1170-1-ND .20 1.66 13.28 | 3,000 100.00/M LG Y870-K2M1-1-Z 
True Green Clear 523 3.4 15 70 @ 10 120 475-2533-1-ND 87 7.23 57.80 | 3,000 | 434.00/M LT Y87S-N102-35-0-10-R18-Z 
40A Orange Diffused 610 1.8 20 14@2 160 475-1194-1-ND 16 1.33 10.60 | 5,000 80.00/M LO L29K-J2L1-24 
Yellow Diffused 587 1.8 20 11.20@2 160 475-1196-1-ND 3 1.10 8.80 | 5,000 66.00/M. LY L29K-H1K2-26-Z 
Blue Diffused 465 2.90 20 39.2 @ 10 155/135 | 475-1383-1-ND 60 5.00 40.00 | 5,000 ) 300.00/M LB L293-M2P1-36-1-10-R18-Z 
Orange Diffused 610 2.0 30 135 @ 20 160 475-2480-1-ND 14 1.20 9.60 | 5,000 72.00/M LO L296-P1S1-24-0-20-R18-Z 
408 Orange Diffused 610 1.8 20 8.8@2 160 475-2481-1-ND 13 1.10 8.80 | 5,000 66.00/M LO L29K-H2L1-24-0-2-R18-Z 
Super-Red Diffused 643 1.8 20 45@2 160 475-2506-1-ND 13 1.10 8.80 | 5,000 66.00/M LS L29K-G1J2-1-0-2-R18-Z 
Yellow Diffused 591 2.0 30 113 @ 20 160 475-2552-1-ND 15 1.23 9.80 | 5,000 74.00/M LY L296-P1R2-26-0-20-R18-Z 
White Diffused 6200+ 3.1 20 98 @ 10 170/130 | 475-1276-1-ND 24 2.00 16.00 | 5,000 120.00/M LW L283-P2R1-3K8L-1-10-R18-Z 
Red Clear 632 2.2 500 11,500 @ 400 120 475-2502-1-ND 3.00 25.00 200.00 | 800 1200.00 LR W5SM-GZHZ-1-0-400-R18-2Z 
Red Clear 625 2.5 1000 24,800 @ 700 120 475-1317-1-ND 3.30 27.50 220.00 | 800 1320.00 LR W5SN-JYKY-1-Z 
Red Clear 625 2.2 500 15,600 @ 400 120 475-1339-1-ND 3.00 25.00 200.00 | 800 1200.00 LR W5SM-HYJY-1-Z 
Amber Clear 624 2.2 500 13,300 @ 400 120 475-1375-1-ND 3.00 25.00 200.00 | 800 1200.00 LA W5SM-HXJX-24-0-400-R18-Z 
Amber Clear 617 22. 500 18,300 @ 400 120 475-1235-1-ND 3.30 27.50 220.00 | 800 1320.00 LA W5SM-HZJZ-24-Z 
Amber Clear 617 2.5 1000 28,800 @ 700 120 475-1303-1-ND 3.60 30.00 240.00 | 800 1440.00 LA W5SN-JZKZ-24-Z 
Blue Clear 465 3.8 100 3,600 @ 350 120 475-1392-1-ND 6.60 55.00 440.00 | 800 2640.00 LB W5SG-EXFY-35-0-350-R18-Z 
Blue Clear 465 3.2 100 4,900 @ 350 120 475-1393-1-ND 4.95 41.25 330.00 | 800 1980.00 LB W5SM-EYGX-35-0-350-R18-Z 
Blue Clear 470 3.8 500 2,700 @ 350 120 475-1198-1-ND 6.30 62.50 420.00 | 800 2520.00 LB W5SG-DYEZ-35-Z 
Blue Clear 470 3.6 1000 8,000 @ 700 120 475-1306-1-ND 5.10 42.50 340.00 | 800 2040.00 LB W5SN-FYHX-35-Z 
True Green Clear 520 3.2 100 17,500 @ 350 120 475-2532-1-ND 4.95 41.25 330.00 | 800 1980.00 LT W5SM-HYJZ-36-0-350-R18-Z 
True Green Clear 528 3.8 500 10,000 @ 350 120 475-1126-1-ND 5.80 48.30 386.40 | — _ LT W5SG-GXHY-35-Z 
True Green Clear 528 3.2 500 17,500 @ 350 120 475-1325-1-ND 4.95 41.25 330.00 | 800 1980.00 LT W5SM-HYJZ-36-Z 
True Green Clear 528 3.6 1000 27,500 @ 700 120 475-1326-1-ND 5.10 42.50 340.00 | 800 2040.00 LT W5SN-JYKZ-36-Z 
Verde Green Clear 505 3.8 500 9,000 @ 350 120 475-1199-1-ND 6.30 62.50 420.00 | 800 2520.00 LV W5SG-GXHX-35-Z 
Yellow Clear 597 2.2 500 12,600 @ 400 120 475-2565-1-ND 3.30 27.50 220.00 | 800 1320.00 LY W5SM-GZJX-46-0-400-R18-Z 
ab Yellow Clear 590 2.5 1000 24,800 @ 700 120 475-1338-1-ND 3.60 30.00 240.00 | 800 1440.00 LY W5SN-JYKY-46-Z 
White Diffused 5600: 3.8 500 10,000 @ 350 120 475-1182-1-ND 6.30 52.50 420.00 | 800 2520.00 LW W5SG-GYHY-5K8L-Z 
White Clear 6500: 3.2 500 22,000 @ 350 120 475-1327-1-ND 7.26 60.50 484.00 | 800 2904.00 LUW W5SM-JYKY-4P7R-Z 
White Clear 5600: 3.2 500 19,000 @ 350 120 475-1331-1-ND 6.00 50.00 400.00 | 800 2400.00 LW W5SM-JXJY-5K8L-Z 
White Clear 5600 3.6 1000 27,000 @ 700 120 475-1332-1-ND 8.10 67.50 540.00 | 800 3240.00 LW W5SN-JYKZ-5K8L-Z 
White Clear 5600: 3.2 1000 18,600 @ 350 170 475-2602-1-ND 6.77 56.38 451.00 | 200 676.60 LW W5AM-JYKY-5K8L-Z 
White Clear 5600 3.2 1000 17,900 @ 350 170 475-2603-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LW W5AM-JZKX-6K7L-0-350-R 
White Clear 5600: 3.2 1000 21,000 @ 350 170 475-2604-1-ND 9.50 79.15 633.20 | 200 949.80 LW W5AM-KXKY-6K7L-Z 
Warm White Clear 3000: 3.2 1000 12,500 @ 350 170 475-2588-1-ND 6.77 56.38 451.00 | 200 676.60 LOW W5AM-HZJY-4R9T-Z 
Warm White Clear 2700 3.2 1000 13,800 @ 350 170 475-2589-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LOW W5AM-HZJZ-4U9X-Z 
Warm White Clear 3000: 3.2 1000 13,200 @ 350 170 475-2590-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LOW W5AM-JXJY-4R9T-Z 
Warm White Clear 3500 3.2 1000 15,900 @ 350 170 475-2591-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LOW W5AM-JXKX-4090-Z 
Warm White Clear 3000 3.2 1000 15,400 @ 350 170 475-2592-1-ND 9.50 79.15 633.20 | 200 949.80 LOW W5AM-JYJZ-4R9T-Z 
Warm White Clear 4500: 3.2 1000 18,600 @ 350 170 475-2594-1-ND 6.77 56.38 451.00 | 200 676.60 LOW W5AM-JYKY-4J8K-Z 
Warm White Clear 3000 3.2 300 42,500 @ 350 120 475-2618-1-ND NEW! 6.30 52.50 420.00 | 400 1260.00 LOW W5SM-HYJX-4R9T-Z 
Warm White Clear 2700 3.2 300 47,000 @ 350 120 475-2619-1-ND NEI 6.60 55.00 440.00 | 400 1320.00 LOW W5SM-HYJY-4U9X-Z 
Warm White Clear 3500: 3.2 300 55,000 @ 350 120 475-2620-1-ND NEW! 6.60 55.00 440.00 | 400 1320.00 LCW W5SM-HZJZ-4090-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OSRAM LEDs (cont) Digi@Reel° 


Opto Semiconductors 5 2 . 
Dimensions in mm 


Fig. 17 — SMD Fig. 18 NEW! Fig. 19 — SMD Fig. 20 — Through-hole Fig. 21 — SMD Fig. 22 —SMD 
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OSTAR® — Lighting OSTAR® — Lighting 
(4 Chip Shown) (6 Chip Shown) CERAMOsS™ CHIPLED CHIPLED 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) | (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 ty. Pricing Part No. 
Warm White Clear 4000 3.2 300 58,000 @ 350 120 475-2621-1-ND NEW! 6.60 55.00 440.00 | 400 1320.00 LCW W5SM-JXJZ-4L8N-Z 
Warm White Clear 4500 3.2 300 63,500 @ 350 120 475-2622-1-ND NEW! 6.60 55.00 440.00 | 400 1320.00 LOW W5SM-JXKX-4J8K-Z 
Warm White Clear 3000 3.6 550 86,500 @ 700 120 475-2623-1-ND NEW! 8.10 67.50 540.00 | 400 1620.00 LOW W5SN-JZKZ-4R9T-Z 
Warm White Clear 2700 3.6 550 86,500 @ 700 120 475-2624-1-ND NEW! 8.10 67.50 540.00 | 400 1620.00 LOW W5SN-JZKZ-4U9X-Z 
Warm White Clear 3500: 3.6 550 100,500 @ 700 120 475-2625-1-ND NEW! 8.10 67.50 540.00 | 400 1620.00 LCW W5SN-KXLX-4090-Z 
11 Warm White Clear 4500 3.6 550 116,000 @ 700 120 475-2626-1-ND NEW! 8.10 67.50 540.00 | 400 1620.00 LOW W5SN-KYLY-4J8K-Z 
Warm White Clear 4000 3.6 550 116,000 @ 700 120 475-2627-1-ND NEW! 8.10 67.50 540.00 | 400 1620.00 LOW W5SN-KYLY-4L8N-Z 
Ultra White Clear 6500: 3.2 1000 22,900 @ 350 170 475-2597-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LUW W5AM-KXKZ-4C8E-Z 
Ultra White Clear 6500: 3.2 1000 22,900 @ 350 170 475-2598-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LUW W5AM-KXKZ-5F8G-Z 
Ultra White Clear 6500: 3.2 1000 22,900 @ 350 170 475-2599-1-ND 7.95 66.23 529.80 | 200 794.80 LUW W5AM-KXKZ-5P7R-Z 
Ultra White Clear 6500: 3.2 1000 26,500 @ 350 170 475-2600-1-ND 9.50 79.15 633.20 | 200 949.80 LUW W5AM-KYLX-6P7Q-Z 
Ultra White Clear 6500: 3.2 1000 26,500 @ 350 170 475-2601-1-ND 9.50 79.15 633.20 | 200 949.80 LUW W5AM-KYLX-7P7R-Z 
Yellow Clear 594 2.2 200 4,670 @ 140 120 475-2551-1-ND 1.20 10.00 80.00 | 1,000 600.00 LY G6SP-BBDB-36-1-140-R18-Z 
Amber Clear 617 21 200 9,000 @ 140 120 475-1247-1-ND 1.20 10.00 80.00 | 1,000 600.00 LA G6SP-CBEA-24-1-Z 
42 Red Clear 625 21 200 4,950 @ 140 120 475-1315-1-ND 1.20 10.00 80.00 | 1,000 600.00 LR G6SP-CADB-1-1-Z 
Blue Clear 470 3.6 250 1,850 @ 140 120 475-1305-1-ND 2.55 21.25 170.00 | 1,000 1275.00 LB G6SP-V2BB-35-1-Z 
True Green Clear 528 3.6 250 7,375 @ 140 120 475-1324-1-ND 2.55 21.25 170.00 | 1,000 1275.00 LT G6SP-CBEB-25-1-Z 
White Diffused 5600: 3.6 250 6,275 @ 140 120 475-1330-1-ND 2.54 21.13 169.00 | 1,000 1268.00 LW G6SP-CBEA-5K8L-1-Z 
Green Clear 572 1.8 20 5.6 @2 120 475-1408-1-ND 13 1.10 8.80 | 3,000 66.00/M LG P47K-G2K1-24-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 7@2 120 475-2511-1-ND 12 1.03 8.20 | 3,000 62.00/M LS P47K-H1K2-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 50 1,400 @ 30 120 475-1249-1-ND 42 3.53 28.20 | 3,000 | 212.00/M LS P47F-U1AA-1-1-Z 
13 Red Clear 625 2.0 50 1,180 @ 30 120 475-1316-1-NDA 42 3.53 28.20 | 3,000 | 212.00/M LR P47F-U2AB-1-1-Z 
Amber Clear 617 2.0 50 1,850 @ 30 120 475-1301-1-NDA 42 3.53 28.20 | 3,000 | 212.00/M LA P47F-V2BB-24-1-Z 
Yellow Clear 590 2.05 50 1,180 @ 30 120 475-1337-1-NDA 42 3.53 28.20 | 3,000 | 212.00/M LY P47F-U2AB-36-1-Z 
White Diffused 5600+ 3.2 20 980 @ 20 120 475-1340-1-NDA 85 7.10 56.80 | 3,000 | 426.00/M. LW P4SG-U2AA-5K8L-Z 
Red Diffused 632 21 70 590 @ 20 120 
True Green Diffused 523 3.2 50 925 @ 20 120 475-1318-1-ND 1.97 16.43 131.40 | 1,000 986.00 LRTB G6SG-T1V1-1+U1AA-25+R 
Blue Diffused 453 3.2 50 336 @ 20 120 
14 Red Diffused 632 21 70 590 @ 20 120 
True Green Diffused 523 3.2 50 1,055 @ 20 120 475-1319-1-ND 1.97 16.43 131.40 | 1,000 986.00 LRTB G6TG-TU7+VV7+ST7+IB 
Blue Diffused 465 3.2 50 370 @ 20 120 
White Diffused 5600+ 3.4 30 5,600 @ 30 120 475-1261-1-ND 1.68 14.00 112.00 | 1,000 840.00 LWWWG6SG-BBCB-5K8L-0-30-R18-Z 
Green Diffused 572 2.2 25 26 @ 20 160 475-1410-1-ND 05 42 3.33 | 4,000 25.00/M LG R971-KN-1-0-20-R18 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 30 15 @20 160 475-1415-1-ND .05 AB 3.66 | 4,000 27.00/M LH R974-LP-1-0-20-R18 
Orange Diffused 610 2.2 25 10.4 @ 20 160 475-2487-1-ND 05 AL 3.30 | 4,000 25.00/M LO R971-HL-1-0-20-R18 
15 Orange Diffused 610 2.0 25 163 @ 20 160 475-2488-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M LO R976-PS-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 589 2.2 20 10.4 @ 20 160 475-2559-1-ND 05 AL 3.30_| 4,000 25.00/M LY R971-HL-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 591 2.0 25 163 @ 20 160 475-2560-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M LY R976-PS-36-0-20-R18 
Super-Red Diffused 645 2.0 25 180 @ 20 160 475-1278-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M LS R976-NR-1-0-20-R18 
Amber Clear 617 2.9 750 68,000 @ 750 120 475-1281-ND* 80.00 640.00 5800.00 | — _ LE A A2A-HBKB-1 
Amber Clear 627 2.8 1000 155,000 @ 1000 120 475-1282-ND* 108.00 864.00 7830.00 | — _ LE A H3A-KBMA-34 
Blue Clear 460 3.5 700 11,000 @ 500 120 475-1285-ND* 80.00 640.00 5800.00 | — _ LE B A2A-EWJW-23 
True Green Clear 621 3.5 700 56,000 @ 500 120 475-1293-ND* 80.00 640.00 5800.00 | — _ LE T A2A-JAKA-35 
Blue Clear 460 4.0 1000 40,000 @ 1000 120 475-1286-ND* 108.00 864.00 7830.00 | — _ LE B H3A-GWJW-23 
True Green Clear 520 4.0 1000 155,000 @ 1000 120 475-1294-ND* 108.00 864.00 7830.00 | — = LE T H3A-KBMA-24 
16 Amber Clear 627 2.8 1000 105,000 @ 1000 120 
Blue Clear 460 40 4000 43,000 @ 1000 120 475-1283-ND* 108.00 864.00 7830.00 LE AB H3AB-JBLA-1+EWFW-23 
Amber Clear 627 2.9 750 18,000 @ 750 120 
True Green Clear 621 3.5 700 28,000 @ 500 120 475-1284-ND* 80.00 640.00 5800.00 | — _ LE ATB A2A 
Blue Clear 460 3.5 700 3,500 @ 500 120 
Amber _ 627 2.9 750 36,000 @ 500 120 
Blue _ 460 35 700 7,000 @ 750 420 475-1398-ND* 80.00 640.00 5800.00 LE AB A2A-HMJB-1+DWFW-1 
White Clear 5600: 14.0 1000 80,000 @ 700 120 475-1296-ND* 24.30 194.40 1761.75 | — _ LE W E2A-LZNY-6K8L 
Warm White Clear 2700 14.0 550 72,000 @ 700 120 475-2628-ND* NEW! 24.30 194.40 1761.75 | — _ LE CW E2A-LYNX-URVU 
Warm White Clear 3000: 14.0 550 75,000 @ 700 120 475-2629-ND* NEW! 24.30 194.40 1761.75 | — _ LE CW E2A-LZNY-SRTU 
Warm White Clear 3500: 14.0 550 80,000 @ 700 120 475-2630-ND* NEW! 24.30 194.40 1761.75 | — _ LE CW E2A-MXNY-QRRU 
Warm White Clear 4500: 14.0 550 86,000 @ 700 120 475-2631-ND* NEW! 24.30 194.40 1761.75 | — = LE CW E2A-MXNZ-MRNU 
aA Warm White Clear 4000 14.0 550 83,000 @ 700 120 475-2632-ND* NEW! 24.30 194.40 1761.75 | — - LE CW E2A-MXNZ-ORPU 
Warm White Clear 2700: 14.0 550 65,000 @ 700 120 475-2633-ND* NEW! 31.80 254.40 2305.50 | — _ LE CW E2B-MXNZ-URVU 
Warm White Clear 3000 14.0 550 71,000 @ 700 120 475-2634-ND* NEW! 31.80 254.40 2305.50 | — _ LE CW E2B-MYNZ-SRTU 
Warm White Clear 3500: 14.0 550 76,000 @ 700 120 475-2635-ND* NEW! 31.80 254.40 2305.50 | — = LE CW E2B-MYPX-QRRU 
Warm White Clear 4500 14.0 550 88,000 @ 700 120 475-2636-ND* NEW! 31.80 254.40 2305.50 | — =_ LE CW E2B-MZPY-MRNU 
Warm White Clear 4000: 14.0 550 88,000 @ 700 120 475-2637-ND* NEW! 31.80 254.40 2305.50 | — _ LE CW E2B-MZPY-ORPU 
White Diffused 6500 20.8 1000 | 180,000 @ 700 130 475-1295-ND* 43.00 344.00 3117.50 | — - LE UW E3B-PZQZ-4C8F 
White Clear 5600: 20.8 1000 | 122,000 @ 700 120 475-1297-ND* 31.05 248.40 225113 | — _ LE W E3A-MZPX-6K8L 
Warm White Clear 2700 20.8 550 105,000 @ 700 120 475-2638-ND* NEW! 31.05 248.40 2251.13 | — _ LE CW E3A-MXPX-URVU 
Warm White Clear 3000 20.8 550 115,000 @ 700 120 475-2639-ND* NEW! 31.05 248.40 225113 | — — LE CW E3A-MYPY-SRTU 
Warm White Clear 4500: 20.8 550 135,000 @ 700 120 475-2640-ND* NEW! 31.05 248.40 2251.13 | — = LE CW E3A-MZPY-MRNU 
48 Warm White Clear 4000 20.8 550 130,000 @ 700 120 475-2641-ND* NEW! 31.05 248.40 225113 | — _ LE CW E3A-MZPY-ORPU 
Warm White Clear 3500 20.8 550 125,000 @ 700 120 475-2642-ND* NEW! 31.05 248.40 2251.13 | — _ LE CW E3A-MZPY-QRRU 
Warm White Clear 2700: 20.8 550 91,000 @ 700 130 475-2643-ND* NEW! 34.42 275.39 2495.74 | — _ LE CW E3B-NXPY-URVU 
Warm White Clear 3500: 20.8 550 106,000 @ 700 130 475-2644-ND* NEW! 34.42 275.39 2495.74 | — _ LE CW E3B-NYPZ-QRRU 
Warm White Clear 3000: 20.8 550 106,000 @ 700 130 475-2645-ND* NEW! 34.42 275.39 2495.74 | — = LE CW E3B-NYPZ-SRTU 
Warm White Clear 4500 20.8 550 124,000 @ 700 130 475-2646-ND* NEW! 34.42 275.39 2495.74 | — _ LE CW E3B-NZQX-MRNU 
Warm White Clear 4000: 20.8 550 124,000 @ 700 130 475-2647-ND* NEW! 34.42 275.39 2495.74 | — — LE CW E3B-NZQX-ORPU 
19 White Clear 6500: 3.4 300 31,500 @ 500 120 475-2606-1-ND NEW! 5.96 49.70 397.60 | 4,000 | 2982.00/M LUW C9SP-GAHB-58-Z 
Amber Diffused 622 2.0 30 315 @ 20 70 475-1366-NDt 12 94 8.56} — _ LA 3366-R1T2-1-0-20-BULK 
Green Clear 572 2.0 40 41@10 50 475-1399-NDt 09 A 6.42 | — =_ LG 3330-LP-1-0-10-BULK 
20 Green Clear 572 2.0 40 60 @ 10 40 475-1400-NDt 07 54 4.93 | — = LG 3341-KQ-1-0-10-BULK 
Green Diffused 572 2.0 40 15 @10 70 475-1401-NDt 07 56 5.08 | — - LG 3360-HM-1-0-10-BULK 
Green Diffused 572 1.9 75 3.9@2 60 475-1402-NDt 07 56 5.08 |} — _ LG 3369-EJ-1-0-2-BULK 
Orange Diffused 610 1.8 40 15 @ 20 160 475-1416-NDt .08 63 6.71 = = LO 3360-JM-24-0-10-BULK 
a4 Green Diffused 572 2.2 25 10 @ 20 160 475-1409-1-ND 05 AL 3.30 | 4,000 25.00/M LG Q971-KN-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 589 2.1 20 6@20 160 475-2557-1-ND .05 AL 3.30 | 4,000 25.00/M LY Q971-H1K1-36-0-20-R18 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2605 


OSRAM LEDs (cont) Digi@ Reel’ 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Fig. 23 — SMD Fig. 24 — SMD : Fig. 25 — Through-Hole Fig. 26 — Through-Hole Fig. 27 — SMD Fig. 28 — SMD 
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Hyper Mini 
Multi TOPLED® RG TOPLED Santana® Hyper 3mm Hyper 5mm Hyper CHIPLED Diamond DRAGON® 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) | (V) (Typ.) | (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 ty. Pricing Part No. 
Super-Red Diffused 645 2.0 25 104 @ 20 160 475-2512-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M LS Q976-NR-1-0-20-R18 
21 Orange Diffused 610 2.0 25 163 @ 20 160 475-2486-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M LO Q976-PS-25-0-20-R18 
Yellow Diffused 591 2.0 25 163 @ 20 160 475-2558-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M. LY Q976-P1S2-36-0-20-R18 
Green Diffused 572 2.2 25 26 @ 20 160 475-1407-1-ND 05 AB 3.66 | 3,000 27.00/M LG N971-KN-1-0-20-R18 
22 Yellow Diffused 589 2.2 20 10.4 @ 20 160 475-2556-1-ND .05 AB 3.66 | 3,000 27.00/M LY N971-HL-1-0-20-R18 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 30 15@20 160 475-1416-1-ND 05 A6 3.66 | 3,000 27.00/M LH N974-KN-1-0-20-R18 
Orange Clear 610 18 15 11.3 @2 120 
ba Green Clear 572 18 15 45@2 420 475-2493-1-ND 32 2.71 21.64 | 2,000 162.00/M LOG T77K-JL-1-0+GJ-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3@10 120 
Green Clear 572 20 30 113@10 420 475-2523-1-ND 33 2.77 22.14 | 2,000 166.00/M LSG T770-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 113 @ 20 120 475-1384-1-ND 1.13 9.38 75.04 | 3,000 | 563.00/M LB M47C-P1R2-35-1-20-R18-Z 
Green Clear 572 1.8 20 45@2 120 475-1404-1-ND 16 1.32 10.58 | 3,000 79.00/M LG M47K-G1J2-24-0-2-R18-Z 
24 Orange Clear 610 1.8 20 14@2 120 475-2482-1-ND 14 117 9.35 | 3,000 70.00/M LO M47K-J2M1-24-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 11.3 @2 120 475-2553-1-ND 14 117 9.35 | 3,000 70.00/M LY M47K-J1L2-26-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 8.8 @2 120 475-2507-1-ND 14 TA? 9.35 | 3,000 70.00/M LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z 
95 Blue Diffused 471 3.1 20 176 @ 10 40 475-1378-NDt 61 4.86 44.05 | — — LB 3333-Q1S2-35-0-10-BULK 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 40 15 @ 20 160 475-1415-NDt 15 1.17 10.60 | — - LH 3344-Q1T2-1-0-10-BULK 
Amber Clear 624 2.0 40 4,110 @ 20 15 475-1367-NDt 22 1.77 16.05 | — — LA 541B-AWDW-24-0-20-BULK-I 
26 Amber Cear 624 2.0 40 4,355 @ 20 26 475-1368-NDt 22 1.77 16.05 | — _ LA 543B-AWDW-24-0-20-BULK 
Orange Clear 610 2.0 40 4,860 @ 20 26 475-1417-NDt 222, 1.77 16.05 | — _ LO 543B-BWDW-24-0-20-BULK 
White Clear 6500t 3.6 20 5,085 @ 20 20 475-1420-NDt 64 5.12 46.40 | — = LW 541C-AWDW-6K9L-0-20-BULK-I 
07 White Diffused 7300T 2.90 20 98 @ 10 150/155 | 475-2540-1-ND 1.00 8.30 66.42 | 4,000 | 498.00/M LW Q183-P2R1-24-1-10-R18 
White Diffused 7300t 2.90 20 135 @ 10 150/155 | 475-2541-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 4,000 | 517.00/M LW Q183-Q2R2-24-1-10-R18 
Amber Clear 623 2.5 2000 Sicd @ 1.4A 140 475-2580-1-ND 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 LA W5AP-LXMY-24-Z 
Red Clear 634 2.5 2000 45cd @ 1.4A 140 475-2581-1-ND 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 LR W5AP-KZMX-1-Z 
Yellow Clear 593 2.5 2000 38cd @ 1.4A 140 475-2582-1-ND 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 LY W5AP-KYLZ-36-Z 
28 Blue Clear 465 3.5 2000 16.3cd @ 1.4A 140 475-2583-1-ND 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 LB W5AP-HZKX-23-Z 
Blue Clear 465 3.5 2000 | 20.1cd @1.4A 140 475-2584-1-ND 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 LB W5AP-JYKY-35-Z 
Deep Blue Clear 449 3.5 2000 — 140 475-2585-1-ND 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 LD W5AP-3V8A-35-Z 
White Clear 5600t 3.5 2000 | 57.8cd @1.4A 140 475-2587-1-ND 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 LW W5AP-LZMZ-5K8L-Z 
True Green Clear 620 3.5 2000 | 55.4cd @1.4A 140 475-2586-1-ND 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 LT WS5AP-LYMZ-25-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount Measured in Kalvin Units 
NEW! Ostar® Evaluation Kit 
Contents: 


(1) Ostar Lighting LED (LE W E3B), (1) Ostar Headlamp LED (LE W D1A) and (1) Ostar Observation IR (SFH 4730) » (1) Ledil narrow angle optic (LEDILSTAR) * (1) Driver with integrated temperature display 
(Osram Intelligent Display SLR2016) » (2) Heatsinks (Coolermaster ECB-00396-01-GP and Thermaflo E3034) with mounted Light Engines * (1) 18V DC Power Supply * (1) DVD including kit instructions, product 
datasheets, application notes, mechanical CAD files, optical ray trace files and electrical PSpice models 


ATS-2B07-ND «5 2...0022c.nsi0deiccasaracncanschacedidsassaaacccssaeadnacbvaibendsancatachasiadeisidaasaacosatachddhiedsabansasacdabbasaddabaiadeadaesntschhadéisi@assaacaeaaathachcndsassaseaccsabaadndeaacea $89.99 


Dot Matrix Displays 


Fig. 2 
a 2.54 
-— 35.56 
6660660] 
Peak b Character | Luminous 
Emitted Wavelength of Height Intensity Digi-Key Price Each Osram 
Fig. Color (nm) Character (in.) (med) Part No. 1 10 100 Part No. 
Green 565 4 0.200 120 475-1352-ND 16.50 13.20 11.97 | DLG2416 
1 Red 660 4 0.200 60 475-1362-ND 16.50 13.20 11.97 | DLR2416 
High Eff. Red 630 4 0.200 100 475-1357-ND 16.50 13.20 11.97 | DLO2416 
High Eff. Red 630 4 0.270 90 475-1421-ND 17.00 13.60 12.33 | PD3535 
9 Bright Green 565 4 0.270 90 475-1422-ND 17.00 13.60 12.33 | PD3537 
High Eff. Red 630 4 0.450 90 475-1423-ND 28.00 22.40 20.30 | PD4435 
Bright Green 565 4 0.450 90 475-1424-ND 28.00 22.40 20.30 | PD4437 
3A Super-Red 630 4 0.134 18 475-1425-ND 18.00 14.40 13.05 | SCDQ5542P 
3B Super-Red 630 4 0.134 1.8 475-1426-ND 18.20 14.56 13.20 | SCDQ5542R 
3c Green 565 4 0.134 1.8 475-1427-ND 18.00 14.40 13.05 | SCDQ55430 
4 Super-Red 635 1 0.43 1500 475-1359-ND 11.20 8.96 8.12 | DLO4135 
Green 565 1 0.43 1500 475-1354-ND 11.20 8.96 8.12 | DLG4137 
5 Super-Red 635 1 0.68 1500 475-1360-ND 12.00 9.60 8.70 | DLO7135 
Green 565 1 0.68 1500 475-1355-ND 12.00 9.60 8.70 | DLG7137 
Green 565 4 0.180 75 475-2573-ND 18.00 14.40 13.05 | SLG2016 
6 Super-Red 635 4 0.180 60 475-2574-ND 18.00 14.40 13.05 | SLO2016 
Red 660 4 0.180 50 475-2575-ND 18.00 14.40 13.05 | SLR2016 
Yellow 585 4 0.180 60 475-2576-ND 18.00 14.40 13.05 |_ SLY2016 Fig. 9 178 —4 
High Eff. Red 630 4 0.270 120 475-1358-ND 17.00 13.60 12.33 | DLO3416 ‘ - 
7 Red 660 4 0.270 60 475-1363-ND 17.00 13.60 12.33 | DLR3416 = 
Green 565 4 0.270 140 475-1353-ND 17.00 13.60 12.33 | DLG3416 64 
8 Super-Red 630 8 0.180 75 475-2577-ND 30.88 24.71 22.39 | SCE5782 | | | | + 20.32 
Green 565 8 0.180 75 475-2578-ND 30.88 24.71 22.39 | SCE5783 Lt 3.54 
9 Red 660 q 0.145 50 475-1361-ND 16.00 12.80 11.60 | DLRI414 . a ane | 
High Eff. Red 630 4 0.145 60 475-1356-ND 16.00 12.80 11.60 | DLO1414 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LED Lenses 


Fig.8 NEW! 


24.0 


Features: « Lens material optical grade PC and PMMA with high UV and temperature resistance * High optical efficiency * Even color 


distribution over the whole beam angle 


Fig.9 NEW! 


Beam Digi-Key Price Ledil 
Fig. Description Lens Type Angle (°) | Part No. Each Part No. 
Real Spot 6 711-1000-ND 2.10 OSS-RS 
Smooth Spot 14 711-1001-ND 2.10 OSS-SS 
1 | OSS Dragon Square Diffuser 12 711-1002-ND 2.10 OSS-D 
ae Medium 30 711-1003-ND 2.10 | OSS-M 
Wide 60 711-1004-ND 2.10 OSS-W 
Oval 12 x 48 711-1005-ND 2.10 OSS-O 
Smooth Spot 14 711-1006-ND 2.10 TITANUM-SS 
2 Titanum Dragon Oval 6 x 36 711-1007-ND 2.10 TITANUM-O 
Wide 70 711-1008-ND 2.10 TITANUM-W. 
Spot 14 711-1009-ND 3.90 TITANUM-3-S 
3 Titanum-3 Dragon Medium 30 711-1010-ND 3.90 TITANUM-3-M 
Wide 60 711-1011-ND 3.90 TITANUM-3-W. 
Lighting Spot 12 711-1012-ND 3.20 LEDILSTAR-L-S 
i Lighting Spot 12 711-1017-ND 3.20 LEDILSTAR-L-S-2 
Ledilstar-L Ostar® Lighting Wide 32 711-1013-ND 3.20 | LEDILSTAR-L-W 
4 Lighting Wide 32 711-1018-ND 3.20 LEDILSTAR-L-W-2 
Projection Spot 12 711-1014-ND 3.20 LEDILSTAR-P-S 
Ledilstar-P Ostar Projection Mixing SUB Lens 14 711-1015-ND -80 LEDILSTAR-P-SUB 
Projection Wide 32 711-1016-ND 3.20 LEDILSTAR-P-W 
5 Lisa Dragon Medium 20 711-1019-ND NEW! 2.10 LISA-M 
6 Real Spot = 711-1020-ND NEW! 2.10 LO1-RS 
v4 OSS Dragon/ Smooth Spot 12 711-1021-ND NEW! 2.10 LO1-SS 
8 Dragon Plus Medium 24 711-1022-ND NEW! 2.10 LO1-M 
9 Rectangular 36 x 20 711-1023-ND NEW! 2.10 LO1-REC 
6 Real Spot 8 711-1024-ND NEW! 2.10 LD1-RS 
FA OSS Diamond Smooth Spot 6 711-1025-ND NEW! 2.10 LD1-SS 
8 Dragon Medium 24 711-1026-ND NEW! 2.10 LD1-M 
9 Rectangular 40x24 711-1027-ND NEW! 2.10 LD1-REC 


Fig. 3 
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Dimensions in mm 
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Forward =| Forward 
Wave- Voltage Current Luminous Cut Tape 
Package Emitted Length (Typ.) (Typ.) Intensity View Digi-Key Pricing Tape and Reel A Rohm 
Fig Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF (mA) Angle Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
1 3.0mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 25° 511-1191-NDt 53 6.53 21.25 _ — | SLA-370MT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 25° 511-1190-ND+ 53 6.53 21.25 - — _| SLA-370LT3F 
9 34mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° 511-1189-ND+ 61 7.48 24.32 _ — | SLA-360MT3F 
c Red Water Clear 660 1.75 50 68 20 40° 511-1188-ND+ 61 7.48 24.32 = — | SLA-360LT3F 
Red Diffused 630 1.9 50 350 20 40° 511-1210-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343UR3F 
Red Transparent 630 1.9 50 450 20 40° 511-1211-NDt 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343URC3F 
Orange Diffused 611 1.9 50 350 20 40° 511-1209-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343DU3F 
Orange Transparent 611 1.9 50 500 20 40° 511-1208-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343DC3F 
Yellow Diffused 591 1.9 50 300 20 40° 511-1213-ND+ 80 9.80 31.87 => — _| SLI-343YY3F 
Yellow Transparent 591 1.9 50 350 20 40° 511-1212-NDt 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343YC3F 
Red Diffused 650 2 20 16 10 40° 511-1256-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343VRT32 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° 511-1255-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343VCT32 
Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° 511-1258-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343YYT32 
3 Amn Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° 511-1257-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M_| SLR-343YCT32 
. Green Diffused 563 21 25 16 10 40° 511-1254-1-ND§ 83 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343MGT32 
Green Transparent 563 21 25 25 10 40° 511-1253-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343MCT32 
Blue Transparent 468 3.2 25 470 20 50° 511-1611-ND 81 9.92 33.64 _ — | SLR343BC7T3F 
Green Water Clear 518 3.8 20 2,000 20 40° 511-1367-ND 1.92 28.33 96.60 = — | SLR343ECT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 1,500 20 40° 511-1268-ND 2.05 30.28 102.00 _ — _| SLR343EBT3F 
Green Water Clear 468 3.5 30 1,500 20 40° §11-1512-ND 1.89 27.03 93.51 _ — | SLR343EC4T3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 600 20 40° 511-1368-ND 2.16 31.87 108.68 = — | SLR343BCT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° 511-1267-ND 2.05 30.28 102.00 _ — | SLR343BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° §11-1511-ND 1.89 27.03 93.51 _ — | SLR343BC4T3F 
White Transparent ol 3.2 25 680 20 40° 511-1612-ND 81 9.92 33.64 _ — | SLR343WBC7T3 
Red White Diffused 650 2 16 10 40 40° 511-1250-ND 27 3.10 9.00 = —_| SLR-342VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° 511-1249-ND 36 3.62 12.20 - — | SLR-342VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 16 10 40° 511-1246-ND 36 3.62 12.20 _ — | SLR-342DU3F 
Orange Transparent 610 2 20 25 10 40° 511-1245-ND 36 3.62 12.20 _ — | SLR-342DC3F 
4 3.1mm Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° §11-1252-ND 31 3.11 10.45 _ — | SLR-342YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° 511-1251-ND 36 3.62 12.20 - — _| SLR-342YC3F 
Green Diffused 563 2A 25 16 10 40° 511-1248-ND 31 3.11 10.45 = — | SLR-342MG3F 
Green Transparent 563 21 25 25 10 40° 511-1247-ND 36 3.62 12.20 _- — _| SLR-342MC3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 55° 511-1228-ND: 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322VR3F 
Red Transparent 650 2 20 16 10 35° §11-1227-ND 31 3.80 11.43 = — | SLR-322VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 6.3 10 55° 511-1224-ND 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322DU3F 
5 |31x2.0mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 35° §11-1223-ND 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322DC3F 
" : Yellow Diffused 585 21 20 10 10 55° 511-1230-ND 31 3.80 11.43 _ — _| SLR-322YY3F 
Yellow Transparent 585 2 20 10 10 35° 511-1229-ND 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322YC3F 
Green Diffused 563 21 25 10 10 55° 511-1226-ND 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322MG3F 
Green Transparent 563 21 25 25 10 35° 511-1225-ND 31 3.80 11.43 = — _| SLR-322MC3F 
Red Diffused 630 1.85 20 100 20 40° 511-1205-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325URT31W 
6 3.2mm Red Transparent 630 1.85 20 100 20 40° 511-1204-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325URCT31W 
Orange Diffused 611 1.9 20 100 20 40° 511-1203-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325DUT31W 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Wave- Voltage Current Luminous Cut Tape 
Package Emitted Length (Typ.) (Typ.) Intensity View Digi-Key Pricing Tape and Reel A Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF (mA) Angle Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Orange Transparent 611 1.9 20 100 20 40° §11-1202-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325DCT31W 
Yellow Diffused 590 1.9 20 100 20 40° 511-1207-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325YYT31W 
Yellow Transparent 590 1.9 20 100 20 40° 511-1206-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325YCT31W 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° 511-1234-1-ND§ AL 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325VRT31 
6 3.2mm Red Transparent 650 2 20 16 10 40° 611-1233-1-ND§ AL 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325VCT31 
Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 40° 511-1236-1-ND§ AL 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325YYT31 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° §11-1235-1-ND§ AL 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325YCT31 
Green Diffused 563 21 25 16 10 40° §11-1232-1-ND§ AL 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325MGT31 
Green Transparent 563 21 25 25 10 40° 511-1231-1-ND§ Al 5.00 15.07 2,000 109.00/M_| SLR-325MCT31 
Red Diffused 650 2 20 10 10 85° 611-1242-NDt 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332VR3F 
Red Transparent 650 2 20 10 10 75° 511-1241-NDt 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 85° §11-1238-NDt 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332DU3F 
7 3.2mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 15° 611-1237-NDt 36 3.62 12.20 - — | SLR-332DC3F 
’ Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 85° 511-1244-NDt 36 3.62 12.20 - — _| SLR-332YY3F 
Yellow Transparent 585 2 20 10 10 75° 611-1243-NDt 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332YC3F 
Green Diffused 563 241 25 16 10 85° 511-1240-NDt 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332MG3F 
Green Transparent 563 21 25 16 10 15°: 511-1239-NDt 36 3.62 12.20 - — _| SLR-332MC3F 
Red Water Clear 660 1:75. 50 220 20 25° 511-1194-NDt 61 7.48 24.32 _ — | SLA-570LT3F 
Green Water Clear 563 2:2: 25 185 20 25° 511-1195-NDt 37 4.49 13.51 =— — | SLA-570MT3F 
8 5mm Red Water Clear 630 1.9 50 3,000 20 25° 511-1218-NDt 50 6.04 18.18 — — | SLI-570UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 3,000 20 25° 611-1217-NDt 54 6.64 20.00 — — | SLI-570DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 2,500 20 25° 611-1219-NDt 54 6.64 20.00 = — _| SLI-570YT3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° 611-1264-NDt 33 3.36 11.32 _ — | SLR-56VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 36° 511-1263-NDt 34 4.14 12.47 = — | SLR-56VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 40° 511-1260-NDt 34 4.14 12.47 = — | SLR-56DU3F 
9 5mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 36° 611-1259-NDt 34 4.14 12.47 — — | SLR-56DC3F 
Yellow Diffused 585 2.1 20 10 10 40° 611-1266-NDt 33 3.36 11.32 = — _| SLR-56YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 25 10 36° 611-1265-NDt 34 4.14 12.47 _ — | SLR-56YC3F 
Green Diffused 563 21 25 16 10 40° 611-1262-NDt 33 3.36 11.32 _ — | SLR-56MG3F 
Green Transparent 563 21 25 40 10 35° 611-1261-NDt 34 4.14 12.47 - — _| SLR-56MC3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° 611-1513-NDt 1.66 23.00 80.50 _ — | SLAS60BC4T3F 
Blue Transparent 468 3.2 25 680 20 40° 511-1609-NDt 76 9.66 31.40 _ — | SLAS60BC7T3F 
Blue Transparent 468 3.2 30 2,200 20 40° 511-1610-NDt 1.35 18.11 62.10 _— — | SLAS60BD2T3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° 611-1199-NDt 2.05 30.28 102.00 _ — | SLAS60EBT3F 
10 5inm Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° 611-1514-NDt 1.66 23.00 80.50 =_ — | SLAS60EC4T3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 40° 611-1192-NDt 50 7.25 21.82 _ — | SLA-5S60LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° 611-1193-NDt AG 5.61 16.89 — — | SLA-S60MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 1,000 20 40° 511-1215-NDt 50 6.12 18.44 _ — | SLI-560UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 1,000 20 40° §11-1214-NDt 54 6.64 20.00 — — | SLI-560DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 1,000 20 40° 611-1216-ND: 54 6.64 20.00 _ — _| SLI-560YT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° 511-1200-NDt 2.05 30.28 102.00 _ — | SLAS80BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° §11-1515-ND: 1.66 23.00 80.50 _ — | SLA580BC4T3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 2,500 20 12° §11-1370-ND: 2.13 31.46 107.27 — — | SLAS80BCT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 4,500 20 16° 511-1516-NDt 1.66 23.00 80.50 =_ — | SLAS80EC4T3F 
1" srr Green Water Clear 518 3.8 20 8,000 20 12° 511-1369-NDt 2.40 35.41 120.75 = — _| SLAS80ECT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 470 20 10° 511-1196-NDt 50 7.25 21.82 _ — | SLA-580LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 470 20 10° 511-1197-NDt AL 5.00 15.07 = — | SLA-S80MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 5,000 20 10° §11-1221-ND: 54 6.64 20.00 — — | SLI-580UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 5,000 20 10° 511-1220-NDt 54 6.64 20.00 _ — | SLI-580DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 5,000 20 10° §11-1222-NDt 54 6.64 20.00 = — _| SLI-580YT3F 
12 3.4mm Red/Green Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 60° §11-1334-ND: 61 7.48 24.32 — — | SPR-39MVWF 
13 5mm Red/Green Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 40° 611-1335-ND: 82 10.09 32.82 = —_| SPR-S4MVWF 
Orange Diffused 610 2.0 20 1.0 10 130° 511-1605-NDt 38 4.57 13.77 _ — | SLB-25DU3F 
14 | 2.0x5.0mm Green Diffused 563 2 25 1.0 10 130° 511-1606-ND: 38 4.57 13.77 _ — | SLB-25MG3F 
Red Diffused 650 2.0 20 1.0 10 130° 511-1607-ND: 38 4.57 13.77 = — _| SLB-25VR3F 
Blue Water Clear 428 3.8 20 9 20 110° §11-1328-1-ND 1.09 15.00 49.07 2,500 389.00/M | SMLO10BATT86 
Red Water Clear 660 1.75 30 16 20 110° 611-1271-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 101.00/M | SML-010LTT86 
Red Water Clear 650 2 30 6.3 20 110° 511-1274-1-ND 37 4.49 13.51 2,500 98.00/M | SML-010VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 10 20 110° 511-1269-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 101.00/M | SML-010DTT86 
Yellow Water Clear 585 2:1 25 6.3 20 110° 611-1275-1-ND 37 4.49 13.51 2,500 98.00/M | SML-010YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 25 20 110° 511-1272-1-ND 31 3.80 11.43 2,500 83.00/M | SML-010MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 25 10 20 110° 611-1270-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 101.00/M | SML-010FTT86 
Green Water Clear 555 2.2 25 6.3 20 110° 611-1273-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 101.00/M | SML-010PTT86 
15 3x 2mm Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° §11-1329-1-ND 1.81 22.72 81.78 _ — | SMLO11BBTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° 611-1507-1-ND 1.88 23.61 84.96 2,500 644.00/M | SMLO12BC4TT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 110° 511-1330-1-ND 2.05 30.28 102.00 _ — | SMLO11EBTT86 
Green Water Clear 528 3.5 20 90 20 110° 511-1508-1-ND 2.21 27.74 99.83 2,500 757.00/M | SMLO12EC4TT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 110° 511-1276-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 158.00/M | SML-011UTT86 
Red Water Clear 630 2 30 100 20 110° 511-1278-1-ND 57 7.04 22.90 2,500 171.00/M | SML-012UTT86 
Orange Water Clear 611 2 30 100 20 110° 611-1277-1-ND 57 7.04 22.90 2,500 171.00/M_| SML-012DTT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 100 20 110° 511-1279-1-ND yd 7.04 22.90 2,500 171.00/M | SML-012YTT86 
White White Diffused _- 3.2 20 900 20 120° 511-1603-1-ND 1.78 24.73 86.54 2,500 692.00/M | SMLO13WBDW1S 
Red/Green Water Clear 650/570 2/2.2 30/25 6.3/20 20 110° 511-1281-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 158.00/M | SML-O20MVTT86 
Red/Green Water Clear 660/570 1.75/2.2 30/25 16/20 20 110° 511-1280-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 158.00/M | SML-020MLTT86 
16 | 3x2.5mm | Yellow/Green Water Clear 585/570 2.1/2.2 30/25 6.3/20 20 110° 611-1282-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 158.00/M | SML-O20MYTT87 
Orange/Green Water Clear 610/555 2/2.2 30/25 10/4 20 110° 511-1283-1-ND 7 7.04 22.90 2,500 171.00/M | SML-020PDTT87 
Blue/Red Transparent _ 3.2/2.0 30 140/220 20 120° 511-1613-1-ND 1.66 23.00 80.50 2,500 644.00/M | SMLO22BUTT86R 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. 4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2608 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Fig. 


22 


cathode 


‘lq 


aes] 
1.8 


Reverse 
Mount 


Dimensions in mm 


0.12+1 $10.08 


Forward =| Forward 
Wave- Voltage Current Luminous Cut Tape 
Package Emitted Length (Typ.) (Typ.) Intensity View Digi-Key Pricing Tape and Reel & Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF (mA) Angle Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Bright Red Water Clear 660 1.75 30 10 20 140° 511-1286-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210LTT86 
Red Water Clear 650 2 25 4 20 140° 511-1289-1-ND 31 3.11 10.45 3,000 68.00/M | SML-210VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 6.3 20 140° 511-1284-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 25 6.3 20 140° 511-1290-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° 511-1287-1-ND 31 3.11 10.45 3,000 68.00/M_| SML-210MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 25 4 20 140° 511-1285-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210FTT86 
17 0805 Green Water Clear 555 2.2 25 4 20 140° 511-1288-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210PTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 2.5 2 140° 511-1292-1-ND A6 5.61 16.89 3,000 | 122.00/M | SML-211UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 2.5 2 140° 511-1291-1-ND A6 5.61 16.89 3,000 | 122.00/M | SML-211DTT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 1.6 2 140° 511-1293-1-ND 46 5.61 16.89 3,000 | _122.00/M_| SML-211YTT86 
Red Water Clear 639 2.05 30 63 20 140° 511-1295-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-212VTT86 
Orange Water Clear 611 2.05 30 63 20 140° 511-1294-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-212DTT86 
Yellow Water Clear 591 2.05 30 63 20 140° 511-1296-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | _148.00/M_| SML-212YTT86 
Bright Red Water Clear 660 1.75 25 10 20 140° 511-1298-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310LTT86 
Red Water Clear 650 2 20 4 20 140° 511-1301-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310VTT86 
Orange Water Clear 610 2 20 6.3 20 140° 511-1297-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 20 6.3 20 140° 511-1302-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 20 16 20 140° 511-1299-1-ND 23 2.70 7.84 3,000 54.00/M_| SML-310MTT86 
Green Water Clear 555 2.2 20 4 20 140° 511-1300-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310PTT86 
418A 0603 Blue Water Clear 428 3.8 20 3.6 20 140° 511-1331-1-ND 1.21 16.69 54.59 3,000 | 433.00/M | SML-310BATT86 
Blue Water Clear 468 35 20 14 20 140° 511-1509-1-ND 2.21 27.74 99.83 3,000 | 757.00/M | SML-312BC4TT86 
Green Water Clear 523 35 20 90 20 140° 511-1510-1-ND 2.21 27.74 99.83 3,000 | 757.00/M | SML-312EC4TT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 1.6 2 140° 511-1305-1-ND 37 4.49 13.51 3,000 98.00/M_| SML-311YTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 25 2 140° 511-1304-1-ND 37 4.49 13.51 3,000 98.00/M | SML-311UTT86 
Orange Water Clear 611 18 10 2.5 2 140° 511-1303-1-ND 37 4.49 13.51 3,000 98.00/M | SML-311DTT86 
Green Water Clear 525 3.8 20 200 20 140° 511-1371-1-ND 2.28 33.64 114.71 3,000 | 922.29/M | SML312ECTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 63 20 140° 511-1372-1-ND 2.28 33.64 114.71 3,000 | _922.29/M_| SML312BCTT86 
Green Milky White 570 2.2 20 16 20 140° 511-1308-1-ND 22 2.60 7.55 3,000 52.00/M | SML-510MWT86 
Red Water Clear 630 19 25 40 20 140° 511-1310-1-ND At 5.00 15.07 3,000 | 109.00/M | SML-511UWT86 
Orange White Diffused 605 24 20 100 20 160° 511-1577-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12D8WT86 
Orange Water Clear 611 19 25 40 20 140° 511-1309-1-ND At 5.00 15.07 3,000 | 109.00/M | SML-511DWT86 
Yellow Water Clear 590 1.9 25 40 20 140° 511-1311-1-ND At 5.00 15.07 3,000 | _109.00/M_| SML-511WWT86 
Green White Diffused 560 2.2 20 6.3 20 160° 511-1579-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12P8WT86 
188 0603 Green White Diffused 570 24 25 40 20 140° 511-1313-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-512MWT86 
Yellow/Green | White Diffused 572 2.2 20 25 20 160° 511-1578-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12M8WT86 
Red White Diffused 620 2.0 20 63 20 160° 511-1580-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12U8WT86 
Red White Diffused 630 2.0 20 40 20 160° 511-1581-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12V8WT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 140° 511-1314-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-512UWT86 
Orange Water Clear 611 2 30 63 20 140° 511-1312-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-512DWT86 
Yellow White Diffused 590 24 20 63 20 160° 511-1582-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12Y8WT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 63 20 140° 511-1315-1-ND 50 6.12 18.44 3,000 | _133.00/M_| SML-512WWT86 
Orange White Diffused 605 22 20 100 20 160° 511-1583-1-ND 30 3.30 10.21 5,000 68.00/M | SML-E12D8WT86 
Yellow/Green | White Diffused 572 2.2 20 25 20 160° 511-1584-1-ND 30 3.30 10.21 5,000 68.00/M | SML-E12M8WT86 
Green White Diffused 560 22 20 6.3 20 160° 511-1585-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12P8WT86 
480 0603 Red White Diffused 620 2.2 20 63 20 160° 511-1586-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12U8WT86 
Red White Diffused 630 2.2 20 40 20 160° 511-1587-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M_| SML-E12V8WT86 
Yellow White Diffused 590 2.2 20 63 20 160° 511-1588-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12Y8WT86 
Blue Clear 470 29 20 22 5 160° 511-1589-1-ND 59 7.19 23.00 5,000 | 167.00/M | SML-E12BC7TT86 
White White Diffused - 2.9 20 val 5 160°/140° | 511-1602-1-ND 69 8.28 27.60 5,000 | 200.00/M | SMLE12WBC7W1K 
19 0603 Green White Diffused 570 2.2 25 16 20 150° 511-1306-1-ND 30 3.02 10.16 5,000 66.00/M | SML-410MWT86 
Green Diffused 570 24 25 40 20 150° 511-1307-1-ND At 5.00 15.07 5,000 | _102.00/M | SML-412MWT86 
20 | 3x2mm Green Water Clear 525 3.8 20 360 20 110° 511-1373-1-ND 2.40 35.41 120.75 2,500 | 970.84/M | SMLO12ECTT86 
Red/Green Milky White 630/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1317-1-ND 95 11.69 38.01 4,000 | 271.00/M | SML-521MUWT86 
21 | 1.3x1.5mm | Orange/Green Milky White 611/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1316-1-ND 86 10.53 34.23 4,000 | 244.00/M | SML-521MDWT86 
Yellow/Green Milky White 590/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1318-1-ND 95 11.69 38.01 4,000 | _271.00/M_| SML-521MYWT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° 511-1319-1-ND 50 6.12 18.44 3,000 | 133.00/M | SML-810MTT86 
3.4 x 1.25mm Red Water Clear 630 1.95 25 22.4 10 140° 511-1321-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-811UTT86 
22 Reverse Orange Water Clear 611 1.95 25 22.4 10 140° 511-1320-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-811DTT86 
Mount Yellow Water Clear 590 1.95 25 18 10 140° 511-1322-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-811WTT86 
Green Clear 570 24 25 40 20 140° 511-1323-1-ND 69 8.42 27.39 3,000 | 204.00/M | SML-812MTT86 
23 | 3.5x 3.0mm | Blue/Green/Red | Water Clear | 470/530/630 | 3.2/3.3/2.2 | 20/20/30 |125/500/350 20 120° 511-1608-1-ND 3.45 53.19 187.45 2,000 | 1581.00/M_| SMLO32RGB1T1 
Orange Water Clear 611 19 25 63 20 130° 511-1324-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12DTT86 
Red Water Clear 630 19 25 63 20 130° 511-1326-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12UTT86 
4 116x145 Yellow Water Clear 590 19 25 63 20 130° 511-1327-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12WTT86 
28 E Om Green Water Clear 570 24 25 40 20 130° 511-1325-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12MTT86 
Blue Transparent 470 3.2 20 140 20 140° 511-1614-1-ND 1.35 18.11 62.10 3,000 | 483.00/M | SMLA13BDTT86 
White White Diffused =- 3.4 20 170 10 140°/160° | 511-1604-1-ND 1.40 19.32 66.24 3,000 | _515.00/M | SMLA13WBDW13 
Orange Water Clear 605 24 20 100 20 140° 511-1590-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12DTT86 
Yellow/Green Water Clear 572 22 20 35 20 140° 511-1591-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 20 13 20 140° 511-1592-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12PTT86 
25 0402 Red Water Clear 620 2.0 20 85 20 140° 511-1593-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12UTT86 
Red Water Clear 630 2.0 20 60 20 140° 511-1594-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M_| SML-P12VTT86 
Yellow Water Clear 590 24 20 130 20 140° 511-1595-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12YTT86 
Blue Transparent 465 2.9 20 17 5 140° 511-1615-1-ND 69 8.28 27.60 10,000 | 193.00/M | SMLP12BC7TT86 
White Transparent - 29 20 7 5 145° 511-1616-1-ND 69 8.28 27.60 10,000 | 193.00/M | SMLP12WBC7W1 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ROHM SEMICONDUCTOR 


LED Displays 


Dimensions in mm 


Peak Digit No. Forward Forward 
Emitted Wavelength Size of Voltage (Typ.) | Current Iv (med) Digi-Key Price Each Rohm 
Fig. Color (nm) Inch (mm) Digits (V) (mA) _| (min.) (Typ.)| Part No. il] 25) 100 Part No. 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1517-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AB 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1518-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AL 
Orange 610 -31 (8.0) l 2.05 25 36 90 511-1519-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EB 
Orange 610 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1520-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EL 
{ Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1563-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301MB 
Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1564-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301ML 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1565-ND 1.69 83 73 LA-301VB 
Red 650 -31 (8.0) | 2.0 15 3.6 10 511-1566-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301VL 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1567-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XB 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1521-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XL 
Red 626 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1522-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AD 
Red 626 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1523-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AN 
Blue 470 -40 (10.16) | 3.6 10 14 56 511-1524-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BD 
Blue 470 -40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1525-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BN 
Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1526-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401ED 
2 Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1527-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401EN 
Green 563 -40 (10.16) 1 21 20 5.6 16 511-1528-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MD 
Green 563 -40 (10.16) 1 21 20 5.6 16 511-1529-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MN 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1530-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VD 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1531-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VN 
Yellow 589 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1532-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XD 
Yellow 589 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1533-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XN 
Red 626 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1534-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AB 
Red 626 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1535-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AL 
Blue 470 -57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1536-ND 10.11 6.53 6.01 LA-601BB 
Blue 470 -57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1537-ND 11.66 8.42 7.49 LA-601BL 
Orange 610 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1538-ND 3.61 217 1.96 LA-601EB 
3 Orange 610 .57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1539-ND 3.61 217 1.96 LA-601EL 
Green 563 -57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1540-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601MB 
Green 563 -57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1541-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601ML 
Red 650 -57 (14.6) 1 2.0 20 5.6 14 511-1542-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VB 
Red 650 -57 (14.6) 1 2.0 20 5.6 14 511-1543-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VL 
Yellow 589 .57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1544-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XL 
Yellow 589 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1571-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XB 
Green 563 -30 (7.62) 2 21 20 2.2 6.3 511-1545-ND 4.45 2.68 2.42 LB-302MF 
4 Green 563 -30 (7.62) 2 2.4 20 2.2 6.3 511-1546-ND 7.72 5.21 4.59 LB-302MP 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2 6.3 511-1547-ND 5.38 3.14 2.88 LB-302VF 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2 6.3 511-1548-ND 6.35 3.67 3.28 LB-302VP. 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1549-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DN 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1550-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DD 
5 Green 563 0 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1551-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402MD 
Green 563 -40 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1552-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402MN 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1553-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402VD 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1554-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402VN 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1555-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AA2 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1556-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AK2 
Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1557-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BA2 
6 Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1558-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BK2 
Green 563 -56 (14.3) 2 21 20 9 25 511-1559-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MA2 
Green 563 -56 (14.3) 2 21 20 9 25 511-1560-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MK2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1561-ND 4.45 2.68 2.42 LB-602VA2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1562-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602VK2 
Green 563 “31 (8.0) 1 24 20 3.6 To | 511-1568-1-NDt 3.14 1.92 1.69 LF-301MA 
Green 563 -31 (8.0) al 21 20 3.6 10 511-1568-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301MA 
7 Red 650 -31 (8.0) ol 2.0 15 3.6 10 511-1569-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1569-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VK 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301VK 
t Cut Tape A Tape and Reel 


LED Dot Matrix Displays 
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Dimensions in mm 


Wave- Foward 
Emitted Length | Voltage (Typ.) Output View Digi-Key Price Each Rohm 
Fig | Matrix Color Lens (nm) (Vv) (Candelas) Angle Part No. i 25 100 Part No. 
1 16x32 Red/Green Dome 630/570 5 100/200 160° 511-1572-ND 296.24 245.33 231.44 LUM-512CMU300 
2 16x32 Red/Green Dome 624/571 5 250/200 140° 511-1574-ND 170.78 142.32 131.97 LPM-5123MU350 
3 24x24 Red/Green Dome 624/571 5 300/300 140° 511-1575-ND 170.78 142.32 131.97 LPM-5763MU301 
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Dimensions in mm 


CATHODE 


25. 
H 


Chip 
Dominant Luminous Cut Tape OPTEK 
Size Emitted Wavelength Lens Intensity (Typ.) Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. | (mm) Material Color (nm) Color (mcd) | @IF(mA) | Angle | PartNo. ‘l 100 250 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Oval — Multiple Viewing Angles 
InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/60° | 365-1198-ND 1.21 Wal 69 | — _— — | OVLKBGT6 
1 3 InGaN Green 525 Green Diffused | 1100 20 100°/60° | 365-1199-ND 1.21 77 69 | — - — | OVLKGGT6 
AllnGaP__| Red-Orange 616 Orange Diffused | 430 20 100°/60° | 365-1200-ND 55 32 a oe - — | OVLKQGT6 
InGaN Blue 470 Blue Diffused 500 20 110°/50° | 365-1191-ND 1.02 60 58 |= _ — | OVLHBKD8 
2 5 InGaN Green 525 Green Diffused | 1100 20 110°/50° | 365-1192-ND 1.18 69 67 | — - — | OVLHGKD8 
AllnGaP | Red/Orange 618 Orange Diffused} 800 20 110°/50° | 365-1193-ND 61 36 35 | - — | OVLHQKD8 
AllnGaP Red 624 Red Diffused 950 20 110°/50° | 365-1194-ND 39 23 22 - — | OVLHRKD8 
InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/50° | 365-1195-ND 74 A4 A2 |= - — | OVLJBGD8 
3 4 InGaN Green 525 Green Diffused | 1200 20 100°/50° | 365-1196-ND 1.02 60 58 |= _ — | OVLUGGD8 
AllnGaP Red 624 Red Diffused 400 20 100°/50° |_365-1197-ND 30 18 18 [= - — | OVLJRGD8 
Round — Wide Viewing Angles 
InGaN Blue 470 Water Clear 600 20 65° 365-1169-ND 1.02 60 a= _ — | OVLAB6CB8 
4 3 InGaN Green 527 Water Clear 2000 20 65° 365-1170-ND 1.18 69 67 | = - — | OVLAG6CB8 
AllnGaP Red 628 Water Clear 1100 20 65° 365-1171-ND 50 .29 28 = - — | OVLAS6CB8 
InGaN Blue 470 Water Clear 900 20 45° 365-1173-ND 72 A2 A |E _ — | OVLBB4C7 
5 3 InGaN Green 525 Water Clear 2000 20 45° 365-1174-ND 1.13 66 64 | — - — | OVLBG4C7 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 2400 20 45° 365-1176-ND A4 26 25 |= _ — | OVLBY4C7 
AllnGaP Red 623 Water Clear 1800 20 45° 365-1175-ND A4 26 25 |= - — | OVLBR4C7 
Round — High Intensity 
6 3 InGaN White - Water Clear 3500 20 45° 365-1467-ND 80 AT 4 |= - — | OVLAW4CB7 
7 5 InGaN White _ Water Clear 18000 20 15° 365-1177-ND 1 53 52 |= - — | OVLEW1CB9 
8 5 InGaN White _ Water Clear 2100 20 30° 365-1178-ND 1.43 84 81 | — = — | OVLEW3CB6 
9 5 InGaN White - Water Clear 1600 20 50° 365-1179-ND 1.43 84 3 = - — | OVLEWSCB6 
Square — Power Surface Mount 
10 7 InGaN White - Water Clear 350 23 70° 365-1220-1-ND 11.28 7.29 62a = — | OVSPW7CR8 
AllnGaP Amber 587 Water Clear 11250 400 120° | 365-1342-1-ND 2.60 1.68 1.44 | 365-1342-2-ND 2,000 1160.00/M | OVSPYBCR4 
AllnGaP Red 625 Water Clear 9000 400 120° | 365-1345-1-ND 2.60 1.68 1.44 | 365-1345-2-ND 2,000 1160.00/M ) OVSPRBCR4 
"1 6 InGaN White - Water Clear 18000 350 120° | 365-1346-1-ND 471 3.05 2.61 | 365-1346-2-ND 2,000 2102.50/M | OVSPWBCR4 
InGaN Blue 470 Water Clear 3400 350 120° | 365-1343-1-ND 4.32 2.80 2.40 | 365-1343-2-ND 2,000 1928.50/M | OVSPBBCR4 
InGaN Green 530 Water Clear 18200 350 120° | 365-1344-1-ND 6.50 4.20 3.60 | 365-1344-2-ND 2,000 2900.00/M | OVSPGBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC2 
12A; — InGaN White = Water Clear 750 20 120° | 365-1361-1-ND 1 59 51 | 365-1361-2-ND 2,000 406.00/M | OVS9WBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC4 
InGaN White _ Water Clear 1050 30 120° | 365-1363-1-ND 111 72 62 | 365-1363-2-ND 2,000 493.00/M | OVSAWBCR4 
InGaN Blue 470 Water Clear 200 30 120° | 365-1208-1-ND 1.07 70 60 | 365-1208-2-ND 2,000 478.50/M | OVSABBC2R8 
12B}; — InGaN Green 527 Water Clear 700 30 120° | 365-1210-1-ND 1.40 91 78 | 365-1210-2-ND 2,000 623.50/M | OVSAGBC2R8 
AllnGaP Amber 591 Water Clear 700 50 120° | 365-1206-1-ND 85 55 AT | 365-1206-2-ND 2,000 377.00/M | OVSAABC2R8 
AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 120° | 365-1213-1-ND 81 53 5 | 365-1213-2-ND 2,000 362.50/M | OVSASBC2R8 
Top View Surface Mount with Domed Lens — Package: PLCC4 
AllnGaP Amber 591 Water Clear 1650 50 60° 365-1207-1-ND 85 55 AT | 365-1207-2-ND 700 273.00 | OVSAABLCR8 
13) — AllnGaP | Red-Orange 618 Water Clear 2800 50 60° 365-1211-1-ND 85 55 AT | 365-1211-2-ND 700 273.00 | OVSAQBLCR8 
AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 60° 365-1214-1-ND 85 55 AT | 365-1214-2-ND 700 273.00 | OVSASBLCR8 
Round — High Brightness 
InGaN Blue 470 Water Clear 1350 20 30° 365-1180-ND 72 2 44 |= - — | OVLFB3C7 
14 5 InGaN Green 525 Water Clear 5200 20 30° 365-1181-ND 1.13 66 64 | — - — | OVLFG3C7 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 5700 20 30° 365-1183-ND 4 26 25 |= - — | OVLFY3C7 
AllnGaP Red 623 Water Clear 5000 20 30° 365-1182-ND 4 26 25 |= - — | OVLFR3C7 
(Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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High Brightness LEDs (cont) 


OPTEK Technology 


Chip 
Dominant Luminous Cut Tape OPTEK 
Size Emitted | Wavelength Lens Intensity (Typ.) Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. | (mm) Material Color (nm) Color (mcd) | @IF(mA) | Angle | PartNo. 1 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Round — High Intensity 
InGaN Blue 470 Water Clear 3200 20 6 365-1184-ND 61 36 35 | — — — | OVLGBOC6B9 
15 5 InGaN Blue-Green 505 Water Clear 8000 20 6 365-1185-ND 69 40 39 | = = — | OVLGCOC6B9 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 20000 20 6 365-1190-ND 19 12 A f= — — | OVLGYOC9B9 
AllnGaP Red 631 Water Clear 10000 20 6 365-1189-ND 19 12 Wo pS = — | OVLGSOC8B9 
Cylindrical — High Intensity 
InGaN Blue 470 Water Clear 300 20 85° 365-1201-ND 12 42 A fl - — | OVLLB8C7 
16 5 InGaN Green 525 Water Clear 670 20 85° 365-1202-ND 1.13 66 64 | — =— — | OVLLG8C7 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 650 20 85° 365-1204-ND A4 26 25 | al — | OVLLY8C7 
AllnGaP Red 623 Water Clear 570 20 85° 365-1203-ND A4 26 25 |S =- — | OVLLR8C7 
Super Flux 4-Pin 
InGaN Blue 470 Water Clear 850 30 60° 365-1164-ND 83 AB AT |= _ — | OVFSB6C8 
InGaN Green 527 Water Clear 2500 30 60° 365-1165-ND 1.10 64 620 | — al — | OVFSG6C8 
17] 76 AllnGaP Amber 591 Water Clear 5000 70 100° 365-1163-ND 55 32 31 [= _ — | OVFSAAC8 
AllnGaP Red 624 Water Clear 4500 70 100° 365-1167-ND 50 29 28 | _ — | OVFSRAC8 
InGaN White _ Water Clear 1200 30 60° 365-1168-ND 1.21 ral 69 |= =_ — | OVFSW6C8 
Full Color (RGB) Surface Mount 
IV (med) Cut Tape OPTEK 
Lens Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. Color @IF(mA) Red | Green| Blue | Viewing Angle | PartNo. 1 100 250 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
PLCC4 
18 Water Clear 20 300 450 110 120° 365-1212-1-ND 247 1.60 1.37 | 365-1212-2-ND 2,000 1102.00/M_ | OVSARGB3R8 
PLCC6 
19 Water Clear 50 1000 | 900 280 120° 365-1231-1-ND 4.65 3.01 2.58 | 365-1231-2-ND 900 1930.50 | OVSTRGBBCR8 
1204 
20 White Diffused 20 125 300 75 150° 365-1410-1-ND 1.20 18 .67 | 365-1410-2-ND 2,000 536.50/M | OVSRRGBCC3 
White Surface Mount 
Chip Luminous Intensity (Typical) | Viewing | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel OPTEK Technology 
Fig. | Package Material | Emitted Color! Lens Color (med) @IF(mA) Angle Part No. il 100 250 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
21 RA GaN White Water Clear 2000 20 120°/110° | 365-1482-1-ND NEW! 1.11 72 .62 | 365-1482-2-ND NEW! | 3,000 476.00/M | OVSRWAC1R6 
22 | PLCC4 InGaN White Water Clear 1900 20 120° 365-1215-1-ND 4.15 2.68 2.68 | 365-1215-2-ND 2,000 | 1786.40/M | OVSAWBCR9 


1 Watt Cup Series 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED emitted after a specified operating time. This prediction is based on specific test Specifications: 
chips. Typically, the lumen output of these can be as high as 70% after 50,000 _ results and tests on similar materials, and relies on strict observation of the design * Input Current: 1.0A * Junction Temperature: Tj = 130°C * Viewing Angle at half 


hours of operation. That is, the percentage of the initial light output still being limits and ratings. maximum intensity: 135° 
Typical Forward Voltage Cut Tape Tape and Reel OPTEK 
Mounting | \D (nm) Emitted Iv/flux (vA) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Technology 
Fig. Type Typical Color (Im) Minimum | Typical | Maximum| Part No. 1 100 250 Part No. 1,000 Part No. 
595 Amber 38 1.9 2.3 2.6 365-1347-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1347-2-ND 1682.00 OVTLO1LGAA 
460 Blue 15 2.9 3.4 3.7 365-1348-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1348-2-ND 1914.00 OVTLOILGAB 
515 Green 52 3.2 3.6 4.0 365-1349-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1349-2-ND 1914.00 OVTLOILGAG 
Flush 625 Red 53 1.9 2.3 26 365-1350-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1350-2-ND 1682.00 OVTLOILGAR 
_ Cool White 50 2.9 3.4 3.7 365-1351-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1351-2-ND 2030.00 OVTLOILGAW 
_ Daylight White 45 2.9 3.4 3.7 365-1352-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1352-2-ND 2030.00 OVTLO1LGAWD 
23 _ Warm White 30 29 3.4 3.7 365-1353-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1353-2-ND 2030.00 OVTLOILGAWW 
595 Amber 38 1.9 2.3 26 365-1354-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1354-2-ND 1682.00 OVTLO1LGAAS 
460 Blue 15 2.9 3.4 3.7 365-1355-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1355-2-ND 1914.00 OVTLO1LGABS 
515 Green 52 3.2 3.6 4.0 365-1356-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1356-2-ND 1914.00 OVTLOILGAGS 
Standard 625 Red 53 1.9 2.3 2.6 365-1357-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1357-2-ND 1682.00 OVTLOILGARS 
_ Cool White 50 2.9 3.4 3.7 365-1358-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1358-2-ND 2030.00 OVTLOILGAWS 
_ Daylight White 45 2.9 3.4 3.7 365-1359-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1359-2-ND 2030.00 OVTLOILGAWDS 
_ Warm White 30 29 3.4 3.7 365-1360-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1360-2-ND 2030.00 OVTLO1LGAWWS 


LED Design Kit 


Each kit contains three LED drivers to power the VLED assemblies. The assemblies in the LED design kit feature OPTEK’s OVSPXBCR4 
Series 1-Watt LEDs. The energy efficient packaged LEDs offer high luminance and a long operating lifespan. Available with yellow, 
blue, green, red and white LEDs. The 1-Watt LEDs offer a full 120° viewing angle and an ultra-low board-mounted profile. 


Kit includes (1 each): 


* LD350: Power cube 350mA with 110 VAC power cord * OPA733G: Round Spot 1W Green LED (Power with LD350) 
+ LD700: Power cube 700mA with 110 VAC power cord * OPA733B: Round Spot 1W Blue LED (Power with LD350) 

+ LD1400: Power cube 1400mA with 110 VAC power cord * OPA733W: Round Spot 1W White LED (Power with LD350) 
* OPA729: Linear 10/1W LED (Power with LD700) * OPA739: Square 3/1W LED (Power with LD350) 


* OPA730: Round Flood 12/1W LED (Power with LD700) iS aA i F 
+ OPA731: Square Flood 20/1W LED (Power with LD1400) OPA740: Linear with Lens 10/1W LED (Power with LD700) 


* OPA733R: Round Spot 1W Red LED (Power with LD350) * OPA7A1: Ring with Lens 12/1W LED (Power with LD700) 
* OPA733Y: Round Spot 1W Yellow LED (Power with LD350) * OPA742: Round Spot with Lens 1W LED (Power with LD350) 


365-1362-ND (OPAKIT-100) . . $715.00 


NEW! Power Line Designer Kit 


The self-contained Power Line Designer Kit is a flexible and scalable lighting solution using mid-power LEDs to supply high luminous flux without additional heatsinking 
requirements. The kit includes components and instructions to allow a designer to configure LED placement as needed for uniform illumination in an application. With a 
15-volt power supply, the Power Line Kit is a total lighting solution. 


Applications: * Architectural accent lighting * Under-counter lighting * Media illumination » Lighting for large channel letters * Backlighting for light boxes » Point- 
of-sale displays 


Kit includes: 

* Five PCBs 8” in length 

Populated with three 0.5-Watt white LEDs 
+ Wire harness with connector 

* Hand insertion tool 


BG0-14892ND. (OVPLESWSK) cae esaccnd dsrolsisisteGas ca dndeddearssacanineeednabonsd ssseGaneddades Whuddedesenbnnaddered a oaaonsad foaauidditeebsedemadey srSeannlsansesaa $35.10 g : (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2612 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


High Brightness LEDs (cont) 


OPTEK Technology 


10 Watt LED Array 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED chips. Typically 
the lumen output of these can be as high as 70% after 50,000 hours of operation. That is, the 
percentage of the initial light output still being emitted after a specified operating time. This 


prediction is based on specific test results and on tests on similar materials, and relies on strict 
observation of the design limits and ratings. Specifications: « Input Current: 1.05A * Junction 
Temperature: Tj = 25°C * Viewing Angle at half maximum intensity: 120° 


Typical Forward Voltage OPTEK 
dD (nm) Iv/flux (Vi) Digi-Key Price Each Technology 
Typical Emitted Color (Im) Minimum Typical Maximum | Part No. 1 100 250 Part No. 
595 Amber 270 57 6.9 78 365-1382-ND 46.53 27.08 26.23 | OVTLOSLG3A 
460 Blue 70 8.7 10.2 114 365-1383-ND 50.77 29.54 28.62 | OVTLO9LG3B 
515 Green 250 9.6 10.8 12.0 365-1379-ND 50.77 29.54 28.62 | OVTLOSLG3G 
625 Red 230 5.7 6.9 78 365-1385-ND 46.53 27.08 26.23 | OVTLO9LG3R 
= Cool White 250 8.7 10.2 W4 365-1386-ND 55.00 32.00 31.00 | OVTLO9LG3W 
= Daylight White 275 87 10.2 114 365-1398-ND 55.00 32.00 31.00 | OVTLOSLG3WD 
= Warm White 230 87 10.2 144 365-1397-ND 55.00 32.00 31.00 | OVTLOSLG3Ww 
625/515/460 | _Red/Green/Blue 221 8.5 9.2 9.9 365-1396-ND 46.53 27.08 26.23 | OVTLO9LG3M 
LED Arrays 


Dimensions in mm 


Forward Wave- Forward Luminous OPTEK 
Emitted Current Lens length Voltage Flux Beam Digi-Key Price Each Technology 
Fig. Color (mA) Type (°K) (Vf) (Im) Angle Part No. 1 100 250 Part No. 

1 Whit 700 Flat 6500 18.0 480 120° 365-1365-ND 58.27 33.91 32.60 OPA729W 
te Dome 6500 18.0 480 40° 365-1366-ND 67.57 39.33 37.80 OPA729WD 

2 White 700 Flat 6500 21.6 576 120° 365-1367-ND 71.45 41.58 39.97 OPA730W 
Dome 6500 21.6 576 40° 365-1368-ND 82.80 48.18 46.33 OPA730WD 

3 White 4400 Flat 6500 18.0 960 120° 365-1369-ND 103.70 60.35 58.02 OPA731W 
Dome 6500 18.0 960 40° 365-1370-ND 122.38 71.20 68.47 OPA731WD 

4 Whit 350 Flat 6500 3.6 48 120° 365-1371-ND 10.95 6.37 6.13 OPA733W 
me Dome 6500 3.6 48 40° 365-1372-ND 11.96 6.96 6.70 OPA733WD 

5 Whit 350 Flat 6500 10.8 144 120° 365-1373-ND 19.53 11.36 10.93 OPA739W 
ie Dome 6500 10.8 144 40° 365-1374-ND 22.41 13.04 12.54 OPA739WD 
6 White 700 Flat 6500 18.0 408 23° 365-1375-ND 109.70 63.83 61.37 OPA740W23 
7 White 700 Flat 6500 21.6 490 23° 365-1376-ND 137.75 80.15 77.07 OPA741W23 
8 White 350 Flat 6500 3.6 4 23° 365-1377-ND 17.00 9.89 9.51 OPA742W23 


Power LEDs 
Forward Forward Typical Cut Tape OPTEK 
Emitted Lens Viewing Voltage Current Luminous Flux | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. Color Type Angle Typ. (Vf) (mA) (Im) Part No. 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
White Flat 420° 3.6 120 t 365-1387-1-ND 2.60 1.68 1.44 365-1387-2-ND 2,000 | 1160.00/M | OVS3WBCR4 
1 3.2 180 21 365-1390-1-ND 2.15 1.39 1.19 365-1390-2-ND 2,000 957.00/M | OVSSWBCR4 
White Bomne 60° 3.6 120 a 365-1388-1-ND 3.25 2.10 1.80 365-1388-2-ND 1,000 1450.00 | OVS3WBCR44 
3.6 350 62 365-1394-1-ND 4.88 3.15 2.70 365-1394-2-ND 1,000 2175.00 | OVSPWBCR44 
Red Home 40° 2.2 175 8 365-1389-1-ND 1.30 84 72 365-1389-2-ND 1,000 580.00 | OVS5R4CR44 
9 25 400 30 365-1392-1-ND 3.02 1.96 1.68 365-1392-2-ND 1,000 1348.50 | OVSPRBCR44 
Yell D 40° 2.2 175 14 365-1391-1-ND 1.30 84 72 365-1391-2-ND 1,000 580.00 | OVS5Y4CR44 
asia ome 25 400 35 365-1395-1-ND 3.02 1.96 1.68 | 365-1395-2-ND 1,000 1348.50 | OVSPYBCR44 
3 RGB Flat 130° 2.3/3.5/3.5 3x 250 21/32/7.5 365-1393-1-ND 9.75 6.30 5.40 365-1393-2-ND 1,000 4350.00 | OVSPRGBCR4 
Lenses 
Viewing Lens Lens Digi-Key Price Each OPTEK Technology 
Fig. Angle Material Color Holder Part No. 1 100 250 Part No. 
4 15° Polycarbonate Water Clear Black 365-1380-ND 2.31 1.35 1.31 OVLENS154 
23° Polycarbonate Water Clear Black 365-1381-ND 2.31 1.35 1.31 OVLENS234 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to91) 2613 


£LVvaAGO 


TECHNOLOGIES . - 7 
Dimensions in mm 
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LED 7-Segment Displays (All 7-Segment displays have a right hand decimal point unless noted otherwise.) 
Char. A B Forward | Forward Luminous Digi-Key Digi-Key 
Height | Width | Height | Voltage Current Intensity Part No. Price Each Avago Part No. Price Each Avago 
Fig. Color (mm) (mm) (mm) (V) (mA) ped @ mA Common Anode 1 10 100 Part No. Common Cathode 1 10 100 Part No. 

HE Red 7.62 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1186-5-ND@t 4.27 3.79 2.93 5082-7610 _ 

HE Red 7.62 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1187-5-ND® 4.27 3.79 2.93 5082-7611 516-1188-5-ND@® 4.27 3.79 2.93 | 5082-7613 

Green 7.62 10.16 19.05 21 30 2,700 10 516-1189-5-ND® 4.27 3.79 2.93 HDSP-3601 516-1190-5-ND 4.27 3.79 2.93 | HDSP-3603 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1191-5-ND@t 4.27 3.79 2.93 5082-7650 =_ 

HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1192-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 5082-7651 516-1193-5-ND@® 4.27 3.79 2.93 | 5082-7653 

Green 10.92 12.70 19.05 al 30 4,000 10 516-1194-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 HDSP-4601 516-1195-5-ND® 4.27 3.79 2.93 | HDSP-4603 

HE Red 10.16 9.79 12.90 2.0 30 1,200 5 516-1198-5-ND® 3.85 3.41 2.64 HDSP-F201 516-1199-5-ND@® 3.85 3.41 2.64 | HDSP-F203 

1 Green 10.16 9.79 12.90 21 30 3,500 10 — _ _ —|- 516-1201-5-ND@® 3.85 3.41 2.64 | HDSP-F503 

HE Red 7.62 7.62 12.70 2.0 30 5,390 20 516-1202-5-ND® 3.85 3.41 2.64 HDSP-7501 516-1203-5-ND@® 3.85 3.41 2.64 | HDSP-7503 

Green 7.62 7.62 12.70 21 30 6,800 20 516-1204-5-ND@ 3.85 3.41 2.64 HDSP-7801 516-1205-5-ND® 3.85 3.41 2.64 | HDSP-7803 

Red 7.62 7.62 12.70 17 15 3,600 5 516-1220-5-ND@ 4.62 4.10 3.17 HDSP-A101 516-1221-5-ND@® 4.62 4.10 3.17 | HDSP-A103 

HE Red 7.62 7.62 12.70 urd 15 1,050 § 516-1222-5-ND® 4.41 3.91 3.03 HDSP-7511 516-1223-5-ND 4.41 3.91 3.03 | HDSP-7513 

Red 10.16 9.79 12.90 17 15 3,900 § 516-1224-5-ND® 4.62 4.10 3.17 HDSP-F101 516-1225-5-ND@® 4.62 4.10 3.17 | HDSP-F103 

Red 10.92 12.70 19.05 ur 15 3,900 5 516-1226-5-ND® 5.11 4.53 3.51 HDSP-E101 516-1227-5-ND@ 5.11 4.53 3.51 HDSP-E103 

HE Red 20.32 19.96 27.69 2.6 40 4,800 20 516-1232-5-ND@ 6.09 5.40 4.18 HDSP-3901 516-1233-5-ND@® 6.09 5.40 418 | HDSP-3903 

Green 20.32 19.96 27.69 21 30 1,500 10 516-1234-5-ND@ 6.09 5.40 4.18 HDSP-8601 516-1235-5-ND® 6.09 5.40 418 | HDSP-8603 
2 HE Red 7.11 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1196-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 5082-7616 = 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 § 516-1197-5-ND® 4.27 3.79 2.93 5082-7656 al 

HE Red 14.22 25.00 18.60 2.05 25 4,000 10 516-1206-5-ND® 1.76 1.50 1.28 HDSP-521E 516-1207-5-ND@® 1.76 1.50 1.28 | HDSP-523E 

3 Green 14.22 25.00 18.60 2.0 30 3,500 10 516-1208-5-ND@ 1.76 1.50 1.28 HDSP-521G | 516-1209-5-ND 1.76 1.50 1.28 | HDSP-523G 

HE Red 14.22 25.15 17.02 21 30 2,800 10 516-1216-5-ND@ 5.25 4.65 3.60 HDSP-5521 516-1217-5-ND@® = 5.25 4.65 3.60 | HDSP-5523 

Green 14.22 25.15 17.02 21 30 2,500 10 516-1218-5-ND@ §.25 4.65 3.60 HDSP-5621 516-1219-5-ND@® = 5.25 4.65 3.60 | HDSP-5623 

Red 14.22 12.57 17.02 1.8 40 16,000 20 516-1210-5-ND® 4.38 3.88 3.00 HDSP-H151 516-1211-5-ND@® 4.38 3.88 3.00 | HDSP-H153 

HE Red 14.22 12.57 17.02 21 30 2,800 10 516-1212-5-ND® 3.50 3.10 2.40 HDSP-5501 516-1213-5-ND@ 3.50 3.10 2.40 | HDSP-5503 

4 Green 14.22 12.57 17.02 21 30 2,500 10 516-1214-5-ND® 3.50 3.10 2.40 HDSP-5601 516-1215-5-ND@® 3.50 3.10 2.40 | HDSP-5603 

Red 14.22 12.57 17.02 17 15 4,200 5 516-1228-5-ND@ 4.20 3.72 2.88 HDSP-H101 516-1229-5-ND®@® 4.20 3.72 2.88 | HDSP-H103 

HE Red 14.22 12.57 17.02 17 15 1,200 5 516-1230-5-ND 4.03 3.57 2.76 HDSP-5551 516-1231-5-ND® = 4.03 3.57 2.76 | HDSP-5553 


@ RoHS Compliant — + Left Hand Decimal 


Light Bar Graph 


Forward Forward Luminous 
LED No. of Voltage Current Intensity Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Color Elements (V) (mA) med @ mA Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red/ -” a 
10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1236-5-ND 8.35 7.57 6.01 HDSP-4832 
Yellow/Green 
1.9 10 
HE Red/ oe o 
5 Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1237-5-ND 8.35 7.57 6.01 HDSP-4836 
1.9 10 
HE Red 21 30 3.5 10 516-1238-5-ND 7.00 6.20 4.80 HDSP-4830 
Red 40 1.6 15 1 1 516-1239-5-ND 8.33 7.38 5.72 HLCP-J100 
Yellow 2.2 20 1.9 10 516-1240-5-ND 8.33 7.38 5.72 HDSP-4840 
Green 21 30 1.9 10 516-1241-5-ND 8.33 7.38 5.72 HDSP-4850 
Red 18 15 75 3 516-1242-5-ND 2.36 2.08 1.77 HLCP-A100 
6 HE Red 1 2.0 30 23 20 516-1243-5-ND 1.88 1.65 1.40 HLMP-2300 
Yellow 21 25 20 20 516-1244-5-ND 1.88 1.65 1.40 HLMP-2400 
Green 2.2 30 25 20 516-1245-5-ND 1.88 1.65 1.40 HLMP-2500 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1246-5-ND 3.19 2.81 2.38 HLMP-2350 
7 Yellow 1 21 25 38 20 516-1247-5-ND 3.19 2.81 2.38 HLMP-2450 
Green 2.2 30 50 20 516-1248-5-ND 3.19 2.81 2.38 HLMP-2550 
Red 1.8 16 75 3 516-1249-5-ND 5.04 4.47 3.46 HLCP-E100 
8 HE Red r 2.0 30 23 20 516-1250-5-ND 4.38 3.88 3.00 HLMP-2620 
Yellow 21 25 20 20 516-1251-5-ND 4.38 3.88 3.00 HLMP-2720 
Green 22 30 25 20 516-1252-5-ND 4.38 3.88 3.00 HLMP-2820 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1253-5-ND 2.81 2.48 2.10 HLMP-2655 
Yellow 1 21 25 38 20 516-1254-5-ND 2.81 2.48 2.10 HLMP-2755 
9 Green 2.2 30 50 20 516-1255-5-ND 2.81 2.48 2.10 HLMP-2855 
HE ne 1 2.0/2.2 30 4 - 516-1259-5-ND 6.93 6.14 4.76 HLMP-2965 
Green 50 20 
HE Red 2.0 30 80 20 516-1256-5-ND 4.38 3.88 3.00 HLMP-2685 
10 Yellow 1 2A 25 70 20 516-1257-5-ND 4.38 3.88 3.00 HLMP-2785 
Green 22: 30 100 20 516-1258-5-ND 4.38 3.88 3.00 HLMP-2885 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LVAaAGO eps Digi Reel” 


TECHNOLOGIES . eas 
Dimensions in mm 


Fig. 3 


_="res 


ia 
B.0-- 25.4 +! 


@ ANODE 
@® CATHODE 
@® ANODE 


eaeds cathode: = f cathode TT cathodes 
Green I ‘os / q 5 ! 2.70 aL 
1 op} 2 3 08 ics [< 1.6 
Red/Yellow/Orange ea es | 4 
Zope 4 | ‘cathode — 3.4 —+| 
tS cathode 
(3.20 
2-00, | 1.10; 
70.50 
* HSMC-S670=1.3, i 
HSMA-S670=1.3 
Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 

Rectangular HE Red ’ 635nm 1.9V 30mA 24 min. 20mA 100° 516-1277-ND@ 90 7.00 60.00 HLMP-0301 
al 9.5mm x 7.6mm Yellow Diffused 583nm 2.1V 20mA 3.6 min. 20mA 100° 516-1278-ND@ 90 7.00 60.00 HLMP-0401 
i i Green 565nm 2.2V 30mA 2.6 min. 20mA 100° 516-1279-ND@ 90 7.00 60.00 HLMP-0504 
2 | Rect. 2.0mm x 5.0mm | HE Red/Green | White/Diffused | 635/568nm | _1.9V/2.2V 30mA 2.1/2.6 20mA 100° 516-1280-ND@ 99 7.70 66.00 HLMP-0800 
Red 645nm 1.8V 30mA 75) 20mA 110° 516-1281-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-S100 
Rectangular HE Red ' 635nm 1.9V 30mA 75 20mA 110° 516-1282-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-S201 

3 2.0mm x 5.0mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.5 20mA 110° 516-1283-ND@ A2 3.18 22.80 HLMP-S201-D0000 
. . Green 565nm 2.2V 30mA 8 20mA 110° 516-1285-ND® 42 3.18 22.80 HLMP-S501 

Green 565nm 2.2V 30mA 4 20mA 110° 516-1286-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-S501-C0000 
4 5mm HE Red/Green | White/Diffused | 635/568nm | _1.9V/2.2V 30mA 2.1/4.2 10mA 65° 516-1287-ND@ 68 5.25 45.00 HLMP-4000 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 5.5 10mA 60° 516-1291-ND@ 2 3.18 22.80 HLMP-1301 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 6 10mA 60° 516-1292-ND@ 2 3.18 22.80 HLMP-1401 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 5 10mA 60° 516-1293-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-1503 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 30 10mA 45° 516-1294-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-1321 
Yellow Microtint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1295-ND® 56 4.20 33.00 HLMP-1420 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1296-ND@ 2 3.18 22.80 HLMP-1421 
Green Microtint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1297-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-1520 
Green Tint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1298-ND@ 2 3.18 22.80 HLMP-1521 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 45° 516-1299-ND@ 56 4.24 30.40 HLMP-1340 
Yellow Water Clear 583nm 21V 20mA 45 20mA 45° 516-1300-ND@ 56 4.24 30.40 HLMP-1440 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 45 20mA 45° 516-1301-ND@ 56 4.24 30.40 HLMP-1540 
5 3mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1302-ND@ 68 5.25 45.00 HLMP-1600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1303-ND® 68 5:25: 45.00 HLMP-1601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1304-ND@ 68 5.25 45.00 HLMP-1620 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1306-ND@ 68 §.25 45.00 HLMP-1640 
Green 565nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1307-ND@ 68 5.25 45.00 HLMP-1641 
HE Red 635nm 1.7V 7mA 24 2mA 50° 516-1308-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-1700 
Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° 516-1309-ND® 56 4.20 33.00 HLMP-1719 
Green 565nm 1.9V 7mA 23 2mA 50° 516-1310-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-1790 
Red 645nm 1.6V 30mA 2 1mA 60° 516-1311-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-K150 
Water Clear 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 45° 516-1312-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-K155 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 45 20mA 60° 516-1313-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-K101 
Water Clear 645nm 1.8V 30mA 65 20mA 45° 516-1314-ND@ 56 4.24 30.40 HLMP-K105 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 10mA 7 10mA 50° 516-1315-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-3351 
6 5mm HE Red Tint 635nm 1.9V 10mA 18 10mA 45° 516-1316-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-3366 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 10mA 10 10mA 50° 516-1317-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-3451 
Green Diffused 565nm 2.1V 10mA 10 10mA 50° 516-1318-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-3554 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 32° 516-1320-ND 67 5.04 39.60 HLMP-3390 
: mm Yellow Water Clear | sg3nm 24V 20mA 55 20ma | 32° 516-1321-ND ‘67 5.04 39.60 | HLMP-3490 
Red 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 65° 516-1323-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-D150 
Red 645nm 1.8V 30mA 70 20mA 65° 516-1324-ND@ 56 4.24 30.40 HLMP-D101 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 23 2mA 50° 516-1325-ND® 56 4.20 33.00 HLMP-4700 
8 Brith Yellow 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° 516-1326-ND® 56 4.20 33.00 HLMP-4719 
Green 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1327-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-4740 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 7 10mA 60° 516-1328-ND@ 2 3.18 22.80 HLMP-3301 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 12 10mA 60° 516-1329-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-3762 
Orange 600nm 1.9V 30mA 5.4 10mA 60° 516-1330-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-D401 

@ RoHS Compliant t+ For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND Lumens (Im) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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BNVAGO LEDs (com, DigiDReel” 


TECHNOLOGIES 


Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1331-ND® 2 3.18 22.80 HLMP-3401 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 5.2 10mA 60° 516-1333-ND@ A2 3.18 22.80 HLMP-3507 
8 Srna Green Diffused 565nm 21V 30mA 14 10mA 60° 516-1334-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-3962 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 60 10mA 35° 516-1335-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-3316 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 50 10mA 35° 516-1336-ND® 42 3.18 22.80 HLMP-3416 
Green Tint 565nm 2.1V 30mA 70 10mA 24° 516-1337-ND@ 42 3.18 22.80 HLMP-3519 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 10 1mA 24° 516-1338-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-D155 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1339-ND@ 68 §.25 45.00 HLMP-3600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1340-ND@ 68 §.25 45.00 HLMP-3601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1341-ND@ 68 §.25 45.00 HLMP-3650 
9 5mm Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1342-ND@ 68 5.25 45.00 HLMP-3651 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1343-ND@ 68 §.25 45.00 HLMP-3680 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 125 20mA 24° 516-1345-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-3750 
Yellow Water Clear 583nm 21V 20mA 140 20mA 24° 516-1346-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-3850 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 265 20mA 24° 516-1347-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-3950 
Red 645nm 1.8V 30mA 600 20mA 15° 516-1348-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-C115 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° 516-1349-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-C215 
Orange Tint 600nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° 516-1351-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-C415 
Yellow 583nm 21V 20mA 300 20mA 15° 516-1352-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-C315 
Yellow 583nm 2.1V 20mA 170 20mA 25° 516-1353-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-C323 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 300 20mA 15° 516-1354-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-C515 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 170 20mA 25° 516-1355-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-C523 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 1,900 min. 20mA 15° 516-1356-ND® 1.40 11.90 101.50 HLMP-CM15-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 5,500 min. 20mA 15° 516-1357-ND@ 1.80 15.30 130.50 HLMP-CM15-Wo000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 1,900 min. 20mA 30° 516-1358-ND® 1.80 15.30 130.50 HLMP-CM30-S0000 
Green 524nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1359-ND@ 1.40 11.90 101.50 HLMP-CM30-M0000 
Blue 470nm 3.5V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1360-ND@ 1.40 11.90 101.50 HLMP-CB15-R0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 880 min. 20mA 15° 516-1361-ND@ 1.40 11.90 101.50 HLMP-CB15-P0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 310 min. 20mA 30° 516-1362-ND® 1.40 11.90 101.50 HLMP-CB30-K0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1363-ND® 1.40 11.90 101.50 HLMP-CB30-M0000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 15° 516-1366-ND@ 72 5.60 48.00 HLMP-ED16-TW000 
Red/Orange 623nm 2.08V 50mA 6,250 20mA 15° 516-1367-ND® 81 6.30 54.00 HLMP-EH16-UX000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1369-ND@ 81 6.30 54.00 HLMP-ED25-TW000 
10 Smm Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 23° 516-1370-ND® 17 5.95 51.00 HLMP-EL25-SV000 
Red 639nm 2.0V 50mA 2,850 20mA 30° 516-1371-ND@ AT 5.95 51.00 HLMP-ED31-RU000 
Red 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1372-ND® 17 5.95 51.00 HLMP-ED31-SV000 
Red/Orange 623nm 2.08V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1373-ND 81 6.30 54.00 HLMP-EH31-SV000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1374-ND® 17 5.95 51.00 HLMP-EL31-SV000 
Red 635nm 1.9V 50mA 16,000 20mA 6° §16-1375-ND 67 5.04 39.60 HLMP-EG08-WZ000 
Red 635nm 1.9V 50mA 21,000 20mA 6° 516-1376-ND® 73 5.46 42.90 HLMP-EG08-X1000 
Red 635nm 1.9V 50mA 27,000 20mA 6° 516-1377-ND@ 78 5.88 46.20 HLMP-EG08-Y2000 
Amber 592nm 2.02V 50mA 8,700 20mA 6° 516-1378-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-EL08-VY000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 3,050 20mA 15° 516-1379-ND 67 5.04 39.60 HLMP-EG15-RU000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,832.5 20mA 23° 516-1380-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-EG24-PS000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,395 20mA 30° 516-1381-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-EG30-NR000 
Amber 592nm 2.02V 50mA 840 20mA 30° 516-1382-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-EL30-LP000 
Amber 592nm 2.02V 50mA 1,832.5 20mA 30° 516-1383-ND 73 5.46 42.90 HLMP-EL30-PS000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 6,000 20mA 8° 516-1384-ND@ 9 3.71 26.60 HLMP-C008-U0000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,000 20mA 25° 516-1385-ND® 9 3.71 26.60 HLMP-C025-P0000 
Amber 594nm 1.9V 50mA 3,000 20mA 8° 516-1386-ND@ 49 3.71 26.60 HLMP-C208-S0000 
Red 650nm 1.9V 50mA 700 20mA 25° 516-1387-ND@ eC) 3.71 26.60 HLMP-C625-P0000 
White Water Clear — 3.6V 30mA 4,850 20mA 15° 516-1468-ND@ 1.40 11.90 101.50 | HLMP-CW15-Two00 
White _ 3.6V 30mA 1,690 20mA 30° 516-1469-ND@ 1.40 11.90 101.50 HLMP-CW30-PS000 
White =- 3.6V 30mA 5,500 20mA 30° 516-1709-ND@ 1:52 12.92 110.20 HLMP-CW30-SV000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1388-ND@ 81 6.30 54.00 HLMP-ED27-TW000 
1 5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1390-ND ant 5.95 51.00 HLMP-ED33-SV000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1391-ND UL 5.95 51.00 HLMP-EL33-SV000 
White _- 3.6V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1392-ND@ 1.60 13.60 116.00 HLMP-CW16-R0000 
12 5mm HE Red Water Clear 650nm 1.8V 30mA 1,000 20mA 8° 516-1393-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-4101 
13 Mounting Clip and Ring, for T-1 3/4 (5mm) Lamps 516-1394-ND@ — 3.35 22.00 HLMP-0103 
14 LED Housing, Right Angle Snap-In. | 516-1395-ND@ = 3.78 29.70 HLMP-5029 
15 With standoff White Clear _ 3.2V 20mA 1,500 20mA 170° 516-1708-ND® 1.68 14.28 121.80 HLMP-FW67-MQ000 
Without standoff = 3.2V 20mA 1,500 20mA 170° 516-1707-ND@ 1.68 14.28 121.80 HLMP-FW66-MQ000 
16 1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1410-ND® 12: 5.60 48.00 HLMT-PLOO 
Red Diffused 655nm 1.6V 50mA 1.2 10mA 90° 516-1396-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-6000 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 1.8 1mA 90° 516-1397-ND@ 73 5.46 42.90 HLMP-Q150 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-1398-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-6300 
HE Red Water Clear 635nm 1.8V 30mA 40 10mA 28° 516-1399-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-6305 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA i 2mA 90° 516-1400-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-7000 
16 1.80mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1401-ND@ 90 7.00 60.00 HLMP-6620 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1402-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-6400 
Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1403-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-6405 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 0.6 2mA 90° 516-1404-ND® 67 5.04 39.60 HLMP-7019 
Green Diffused 565nm 2.1V 30mA A 10mA 90° 516-1405-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-6500 
Green Water Clear 565nm 21V 30mA 40 10mA 28° 516-1406-ND@ 56 4.20 33.00 HLMP-6505 
Diffused 565nm 2.1V 30mA 0.6 2mA 90° 516-1407-ND@ 67 5.04 39.60 HLMP-7040 
Blue _— 460nm 3.6V 350mA 104 350mA 120° 516-1710-5-ND@ 6.13 54.25 420.00 ASMT-MBO00-NAEOO 
17 TO-220-2-2 Green _— 519nm 3.6V 350mA 40+ 350mA 120° 516-1711-5-ND® 7.18 63.55 492.00 ASMT-MG00-NGJOO 
White = = 3.6V 350mA 35¢ 350mA 110° 516-1712-5-ND@ 6.30 55.80 432.00 ASMT-MWO00-NFIOO 
HE Red 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1415-ND@ 1.00 8.50 72.50 HLMP-6620-F0010 
18 1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 7 10mA 90° 516-1417-ND@ 68 5.25 45.00 HLMP-6500-F0010 
Green 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1418-ND@® 1.00 8.50 72.50 HLMP-6820-F0010 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle | Part No. il 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
1.60mm Red/Orange Water Clear 621nm 2.0V 50mA 120 20mA 125° | 516-1409-1-ND@ 81 6.30 54.00 | 1,500 ) 360.00/M | HLMT-PHOO-P0011 
4 Amber 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° | 516-1411-1-ND@ 81 6.30 54.00 | 1,500 | 360.00/M | HLMT-PLOO-POW11 
19 Amber 592nm 2.0V 50mA 1,000 20mA 16° 516-1412-1-ND 81 6.30 54.00 | 1,500 | 360.00/M | HLMT-QLO0-T0011 
1.80mm Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1413-1-ND 67 =5.04 = 39.60 | 1,500 | 252.00/M | HLMP-6405-J0011 
Green 565nm 2.1V 30mA 40 10mA 28° 516-1414-1-ND® 67 5.04 39.60 | 1,500 | 252.00/M | HLMP-6505-L0011 
20 0603 HE Red/Green Diffused 630/570nm 2.1/2.2 20mA 10/15 20mA 120° | 516-1419-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 4,000 | 133.00/M | HSMF-C165 
Red 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° | 516-1420-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 4,000 | 80.00/M | HSMH-C190 
4 0603 HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° | 516-1422-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 4,000 | 80.00/M | HSMS-C190 
Amber 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° | 516-1423-1-ND® 56 4.24 — 30.40 | 4,000 | 152.00/M | HSMA-C190 
Yellow 589nm 2.1V 20mA 8 20mA 170° | 516-1424-1-ND® 50 3.60 21.20 | 4,000 | 80.00/M | HSMY-C190 
@ RoHS Compliant t+ For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND + Lumens (Im) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2616 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


£LVvaGO LEDs (cont, Digi@Reel 
TECHNOLOGIES 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage | Current med @ Current Angle | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
a1 0603 Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 16 20mA 170° | 516-1425-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 4,000! 80.00/M} HSMG-C190 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° __| 516-1426-1-ND@ 1.00 8.50 72.50 | 4,000| 437.50/M| HSMB-C190 
Red 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° (| 516-1427-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 4,000! 80.00/M} HSMH-C170 
Red 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° (| 516-1428-1-ND@ 56 4.24 30.40 | 4,000) 152.00/M} HSMC-C170 
HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° (| 516-1429-1-ND® 50 3.60 21.20 | 4,000) 80.00/M} HSMS-C170 
Red 630nm 1.9V 30mA 50 20mA 165° | 516-1430-1-ND® 66 3.92 27.30) — —| HSMC-S670 
Amber 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170°__| 516-1431-1-ND 56 4.24 30.40 | 4,000| 152.00/M} HSMA-C170 
29 0805 Amber 592nm 1.9V 30mA 65 20mA 165° | 516-1432-1-ND® 66 3.92 27.30) — —| HSMA-S670 
Yellow 589nm 21V 20mA 8 20mA 170° (| 516-1433-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 4,000) 80.00/M} HSMY-C170 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° (| 516-1434-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 4,000! 80.00/M} HSMG-C170 
Green 523nm 3.3V 20mA 120 20mA 170° | 516-1435-1-ND@ 1.00 8.50 72.50 | 4,000} 437.50/M| HSMM-C170 
Blue 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° | 516-1445-1-ND@ 81 6.30 54.00 | 4,000| 324.00/M} HSMR-C170 
Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° (| 516-1437-1-ND® 81 6.30 54.00 | 4,000 | 324.00/M} HSMN-C170 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° __| 516-1438-1-ND® 1.00 8.50 72.50 | 4,000| 437.50/M| HSMB-C170 
Red 660nm 1.8V 30mA 17 20mA 170° | 516-1439-1-ND® 50 3.60 21.20 | 3,000! 80.00/M} HSMH-C150 
HE Red 630nm 21V 25mA 10 20mA 170° (| 516-1440-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 3,000) 80.00/M} HSMS-C150 
Orange Diffused 605nm 2.2V 25mA 8 20mA 170° | 516-1441-1-ND 50 3.60 21.20 | 3,000! 80.00/M} HSMD-C150 
Yellow 589nm 2.1V 25mA 8 20mA 170° (| 516-1442-1-ND@ 50 3.60 21.20 ) 3,000) 80.00/M} HSMY-C150 
23 1206 Green 670nm 2.2V 25mA 15 20mA 170°__| 516-1443-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 3,000| _80.00/M| HSMG-C150 
Green 520nm 3.4V 25mA 145 20mA 140° | 516-1444-1-ND® 1.00 8.50 72.50 | 3,000} 437.50/M| HSMQ-C150 
Blue Diffused 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° | 516-1436-1-ND® 81 6.30 54.00 | 3,000! 324.00/M} HSMR-C150 
Blue 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° (| 516-1446-1-ND® 81 6.30 54.00 | 3,000! 324.00/M} HSMN-C150 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° | 516-1447-1-ND® 1.00 8.50 72.50 | 3,000| 437.50/M| HSMB-C150 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 19 20mA 130° | 516-1448-1-ND 50 3.60 21.20 | 3,000) 80.00/M} HSMH-C110 
HE Red Diffused 630nm 2.1V 25mA a 20mA 130° | 516-1449-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 3,000) 80.00/M} HSMS-C110 
24 1206 Right Angle Amber Water Clear 595nm 1.9V 30mA 95 20mA 130° | 516-1450-1-ND@ 50 3.78 29.70 | — —| HSMA-C110 
Yellow Diffused 589nm 21V 25mA 9 20mA 130° | 516-1451-1-ND@ 50 3.60 21.20 | 3,000) 80.00/M} HSMY-C110 
Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 16 20mA 130° | 516-1452-1-ND® 50 3.60 21.20 | 3,000| —80.00/M} HSMG-C110 
Green 568nm 2.2V 25mA 13.3 20mA 125° | 516-1726-1-ND® 42 3.18 22.80 | 3,000! 114.00/M} HSMG-C680 
25 1208 Right Angle Red Water Clear 657nm 1.8V 25mA 30.7 20mA 125° | 516-1727-1-ND® 42 3.18 22.80 | 3,000! 114.00/M} HSMH-C680 
HE Red 636nm 2.0V 25mA 51 20mA 125° | 516-1728-1-ND@ 42 3.18 22.80 | 3,000| 114.00/M} HSMS-C680 
26 1210 HE Red/Green Diffused 630/570nm 2.1/2.2 25mA 10/15 20mA 170° (| 516-1456-1-ND@ 49 3.71 = 26.60 | 3,000| 133.00/M} HSMF-C155 
Yellow/Green 589/570nm 2.1/2.2 25mA 8/15 20mA 170° __| 516-1457-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 3,000| 133.00/M| HSMF-C156 
Red 639nm 2.2V 30mA 400 20mA 120° | 516-1459-1-ND@ 70 5.25 41.25 | 2,000 | 231.25/M} HSMZ-A100-R00J1 
Rectangular Amber 594nm 2.2V 30mA 270 20mA 120° | 516-1460-1-ND@ 67 5.04 39.60 | 2,000| 222.00/M} HSMU-A100-R00J1 
27 3.20mm x 2.80mm Yellow/Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 18 20mA 120° | 516-1462-1-ND® AB 342 2014) — —| HSMG-A100-J02J1 
\ . Green 523nm 3.4V 30mA 350 20mA 120° | 516-1463-1-ND® 1.32 11.25 95.99 | 2,000} 579.25/M) HSMM-A100-S00J1 
Blue 468nm 3.4V 30mA 70 20mA 120° | 516-1464-1-ND@ 1.08 9.18 78.30 | 2,000 | 472.50/M| HSMN-A100-P00J1 
Rectangular Red 637nm 1.9V 25mA 16 20mA 170° | 516-1465-1-ND@ 56 4.24 30.40 | 3,000) 152.00/M} HSMC-C265 
28 3.40mm x 1.25mm Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 76 20mA 170° (| 516-1466-1-ND@ 56 4.24 30.40 | 3,000) 152.00/M} HSMA-C265 
2 ‘ Green 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170° __| 516-1467-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 3,000| 133.00/M| HSMG-C265 
Without Standoff Blue Diffused 470nm 3.3V 30mA 1,500 20mA 80°/30° | 516-1694-1-ND@» 1.52 12.92 110.20 | 2,000} 665.00/M| HLMP-AB86-MQ0ZZ 
99 With Standoff 470nm 3.3V 30mA 1,500 20mA 80°/30° | 516-1695-ND® 148 12.58 107.30 | — —|_HLMP-AB87-MQ000 
Without Standoff Brest Diffused 525nm 3.2V 30mA 7,200 20mA 80°/30° | 516-1696-1-ND@» 1.52 12.92 110.20 | 2,000} 665.00/M) HLMP-AM86-TWOZZ 
With Standoff 525nm 3.2V 30mA 7,200 20mA 80°/30° | 516-1697-ND® 1.48 12.58 107.30 | — —|_HLMP-AM87-TW000 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND = + Lumens (Im) 


Smart Displays 


Dimensions in mm 


No. Peak | Char. Lumi- No. Peak | Char. Lumi- 
of Length | Height} Char. nous | Digi-Key Price Each Avago of Length | Height} Char. nous | Digi-Key Price Each Avago 
Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format | Intensity | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format | Intensity | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Numeric — RoHS Compliant Yellow | 583 | 0.180 | 8.0x1 | 7.50 mcd |516-1168-5-ND® 45.09 43.42 33.40 | HDSP-2531 
1 1 |HERed| 635 | 0.290 1 140 cd | 516-1154-ND 48.22 46.44 35.72 | HDSP-0760 : 8 Green | 568 | 0.180 | 8.0x1 | 7.50 mcd |516-1169-5-ND® 45.09 43.42 33.40 | HDSP-2533 
Hexadecimal — RoHS Compliant Serial Input 
HE Red} 635 | 0.290 1 140 cd | 516-1155-ND 50.27 48.42 37.24 | HDSP-0762 6 4 HE Red} 635 | 0.146) 4.0x1) 64ycd |516-1171-5-ND® 28.78 27.72 21.32 | HCMS-2902 
1 1 |HERed| 635 | 0.290 1 620 cd | 516-1156-ND 50.27 48.42 37.24 | HDSP-0772 Green | 568 | 0.146 | 4.0x1 | 114 ucd |516-1173-5-ND® 28.78 27.72 21.32 | HCMS-2903 
Green | 568 | 0.290] 1 {1,100 ycd|516-1157-ND 43.58 41.97 32.28 | HDSP-0962 HE Red| 635 | 0.146/8.0x1] 64ucd |516-1174-5-ND@ 43.28 41.68 32.06 | HCMS-2912 
7-Bit Parallel — RoHS Compliant 7 8 | Yellow} 583 | 0.146 )8.0x1) 64ycd |516-1175-5-ND@ 43.28 41.68 32.06 | HCMS-2911 
HE Red| 635 | 0.200 | 4.0x1 | 3.50 mcd |516-1158-5-ND 25.78 24.90 19.56 | HDLO-2416 Green | 568 | 0.146 |8.0x1 | 114 cd |516-1176-5-ND@ 43.28 41.68 32.06 | HCMS-2913 
9 4 Yellow | 583 | 0.200 | 4.0x1 | 3.70 med |516-1159-5-ND 25.78 24.90 19.56 | HDLY-2416 3 | 16 HE Red} 635 | 0.146 )8.0x2) 64ycd |516-1177-5-ND 81.93 78.37 64.12 | HCMS-2922 
Green | 568 | 0.200 | 4.0x1 | 5.60 mcd |516-1160-5-ND 25.78 24.90 19.56 | HDLG-2416 Green | 568 | 0.146 | 8.0x2 | 114 ucd |516-1179-5-ND® 81.93 78.37 64.12 | HCMS-2923 
Red | 645 | 0.200 | 4.0x1 | 3.10 med |516-1693-ND 28.65 27.67 21.74 | HDLU-2416 HE Red] 635 | 0.180/4.0x1] 64ycd [516-1180-5-ND® 29.62 2853 21.94 | HCMS-2962 
8-Bit Parallel 9 4 Yellow | 583 | 0.180 |4.0x1]} 64ycd |516-1181-5-ND 29.62 28.53 21.94 | HCMS-2961 
HE Red} 635 | 0.189 | 8.0x1 | 7.50 mcd | 516-1161-5-ND@ 47.63 45.87 35.28 | HDSP-2112 Green | 568 | 0.180 |4.0x1 | 114 cd |516-1182-5-ND® 29.62 28.53 21.94 | HCMS-2963 
3 8 | Yellow} 583 | 0.189 | 8.0x1 | 7.50 mcd | 516-1162-5-ND@ 47.63 45.87 35.28 | HDSP-2111 Red | 645 | 0.200 |5.0x7 | 230\cd |516-1606-5-ND® 32.67 31.46 24.20 | HCMS-2965 
Green | 568 | 0.189 | 8.0x1 | 7.50 mcd | 516-1163-5-ND@ 47.63 45.87 35.28 | HDSP-2113 HE Red| 635 | 0.180|8.0x1) 64ycd |516-1183-5-ND® 45.09 43.42 33.40 | HCMS-2972 
4 8 HE Red} 635 | 0.270 | 8.0x1 | 7.50 mcd | 516-1164-5-ND® 53.50 51.36 40.66 | HDSP-2502 io] 8 Yellow | 583 | 0.180 |8.0x1] 64ycd /516-1184-5-ND® 45.09 43.42 33.40 | HCMS-2971 
Green | 568 | 0.270 | 8.0x1 | 7.50 mcd | 516-1165-5-ND 53.50 51.36 40.66 | HDSP-2503 Green | 568 | 0.180 |8.0x1} 114 ucd |516-1185-5-ND® 45.09 43.42 33.40 | HCMS-2973 
5 | g | Red | 645 | 0.180 /8.0x1 |[25.0mcd]516-1166-5-ND® 49.95 48.10 37.00 | HOSP-2534 Red | 645 | 0.200 |5.0x7 | 230,cd |516-1607-5-ND@ 49.95 48.10 _ 37.00 | HCMS-2975 
HE Red| 635 | 0.180 |8.0x1 | 7.50 mod |516-1167-5-ND@ 45.09 43.42 33.40 | HDSP-2532| RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to91) 2617 


Panasonic Surface Mount LEDs Digi@Reel” 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. Super bright with wide viewing angle and is suitable for compact and multi-function equipment. 
Features: * Compact and thin package * Super bright * High reliability * Surface mount technology available * Wide product range 
Cleaning: Avoid using organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone come in contact with the surface of the LED. 


Fig. 1 — 0603 (1608) Leadless USS Type Fig. 2 — 0603 (1608) Leadless SS Type 
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Fig. 3 — 0603 (1608) Leadless TSS Type Fig. 4 — 0603 Leadless Lo-Profile Fig. 5 — 0603 Leadless ESS Type NEW! 
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Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process | (mW) | (mA) | (V) (°C) (med) | (med) | (mA) VE (V) AP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF VR Topr Typ. | Min. IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. ‘il 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0603 (1608) Leadless USS Type Height=0.35mm — RoHS Compliant 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 25 10 4 | -30~85 | 16 4 5 1.95 | 2.5 | 589 | P13488CT-ND A2 34 .24 | P13488TR-ND | 5,000 | 103.00/M | LNJ414K82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 15 7 5 1.90 | 2.5 | 620 | P13489CT-ND A2 34 .24 | P13489TR-ND | 5,000 | 103.00/M | LNJ814W83RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 17 | 10.2 | 10 | 205) 25 | 575 | P13485CT-ND A2 34 .24 | P13485TR-ND | 5,000 | 103.00/M | LNJ326W83RA 
1A White White Diffused GaN 40 10 5 | -30~85 | 80 36 5 | 3.10 | 3.7 | — | P13483CT-ND 17 65 .52 | P13483TR-ND | 5,000 | 327.00/M | LNJO26X8BRA1 
White White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 40 24 5 29 | 3.2 | — | P14144CT-NDX& 64 AQ .37 | P14144TR-ND%| 5,000 | 204.32/M | LNJO26X8ARA1 
Orange Red Diffused InGaAIP | 45 20 4 | -30~85 | 19 | 11.5] 5 1.90 | 2.1 | 620 | P13487CT-ND A2 34 .24 | P13487TR-ND | 5,000 | 103.00/M | LNJ826W83RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 16.9 | 13.5 | 10 | 192) 25 | 610 | P13486CT-ND A2 34 .24 | P13486TR-ND | 5,000 | 103.00/M | LNJ826W86RA 
Blue White Diffused InGaN 70 20 5 | -30~85 | 11.5] 5 5 | 2.90 | 3.15 | 465 | P13484CT-ND 1 39 .29 | P13484TR-ND_ | 5,000 | 163.00/M | LNJ926W8CRA 
1B Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 35 12 10 | 2.05 | 25 | 595 | P13681CT-ND 34 3T .29 | P13681TR-ND | 5,000 | 106.00/M | LNJ426W83RA 
Pure Green Green Diffused InGaN 70 20 5 | -30~85 | 40 15 5 | 2.90 | 3.25 | 520 | P13497CT-ND 1.15 1.06 .96 | P13497TR-ND | 5,000 | 362.00/M | LNJ626W8CRA 
0603 (1608) Leadliess Height=0.4mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 40 15 3 | -30~85 | 67 | 22 10 | 1.72 | 2.5 | 655 | P11461CT-ND 38 34 .31 | P11461TR-ND | 5,000 | 113.00/M | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP 40 15 3 | -30~ 85 1 0.5 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P11462CT-ND 35 32 .29 | P11462TR-ND | 5,000 | 104.00/M | LNJ814R8DRA 
2A Soft Orange Yellow Diffused | GaAsP 40 15 3 | -30~ 85 1 0.5 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11463CT-ND 35 32 .29 | P11463TR-ND | 5,000 | 104.00/M | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused | GaAsP 40 15 3 | -30~85 | 1.5 | 06 | 10 2 2.6 | 590 | P11464CT-ND 35 32 .29 | P11464TR-ND | 5,000 | 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 40 15 4 | -30~85| 5 18 10_| 2.03 | 26 | 565 | P11465CT-ND 32 29 .26 | P11465TR-ND_| 5,000 | 95.00/M | LNJ314G8TRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92] 2.5 | 645 ] P11466CT-ND A4 37 .30 | P11466TR-ND J] 5,000 ] 110.25/M | LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11467CT-ND 56 53 A8 | — = — | LNJ814R83RA 
on Orange Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620 | P11468CT-ND A5 36 .27 | P11468TR-ND | 5,000 | 114.05/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 21 87 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11469CT-ND 42 34 .24 | P11469TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 26 14 10 | 21 | 2.5 | 595 | P11470CT-ND A5 36 .27 | P11470TR-ND | 5,000 | 114.05/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 40 15 4 | -30~85| 12 | 64 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11471CT-ND 42 34 .24 | P11471TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ314G83RA 
0603 (1608) Leadliess Height=0.8mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 20 3 | -30~85 | 67 | 22 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P524CT-ND 33 31 .28 | P524TR-ND 4,000 | 114.00/M | LNJ208R8ARA 
Orange Orange Diffused | GaAsP 30 10 3 | -30~85 | 11 | 04 5 1.8 | 2.4 | 630 | P523CT-NDt 33 31 .28 | P523TR-ND$ 4,000 | 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused | GaAsP 50 20 3 | -30~ 85 1 0.4 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11132CT-ND 33 31 .28 | P11132TR-ND | 4,000 | 104.00/M | LNJ808K8SRA 
2B Amber Yellow Diffused | GaAsP 50 20 4 | -30~85 | 1.5 | 06 | 10 2 2.6 | 590 | P11129CT-ND 33 31 .28 | P11129TR-ND | 4,000 | 104.00/M | LNJ408K8YRA 
Amber Yellow Diffused | GaAsP 30 10 4 | -30~85 | 09 | 04 5 1.9 | 24 | 590 | P522CT-NDt 33 31 .28 | P522TR-ND$ 4,000 | 104.00/M | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 20 4 | -30~85]) 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P525CT-ND 33 31 .28 | P525TR-ND 4,000 | 95.00/M | LNJ308G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 10 4 | -30~85 | 21 | 07 5 1.9 | 24 | 565 | P521CT-NDt 33 31 .28 | P521TR-ND$ 4,000 | 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Pure Green Green Diffused GaP 50 20 4 | -25~85 | 07 | 0.25 | 10 | 203 | 26 | 555 | P11485CT-ND 35 32 .29 | P11485TR-ND_ | 4,000 | 114.00/M | LNJ308G8PRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 15 8 10 | 1.92 ] 2.5 | 645 ] P11486CT-ND A4 37 .30 | P11486TR-ND J] 4,000 ] 117.60/M | LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11487CT-ND A2 34 .24 | P11487TR-ND | 4,000 | 108.97/M | LNJ808R83RA 
2B Orange Red Diffused InGaAIP | 50 20 4 | -25~85|) 65 | 25 10 | 1.9 | 2.3 | 620 | P11131CT-ND 5 36 .27 | P11131TR-ND | 4,000 | 118.97/M | LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 21 7 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11488CT-ND A2 34 .24 | P11488TR-ND | 4,000 | 108.97/M | LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 20 4 | -25~85 | 105 | 4 10 2 2.3 | 595 | P11130CT-ND 5 36 .27 | P11130TR-ND | 4,000 | 118.97/M | LNJ408K84RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 12 | 64 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11489CT-ND 2 34 .24 | P11489TR-ND | 4,000 | 108.97/M | LNJ308G83RA 
0603 (1608) Leadless Height=0.55mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 20 3 | -30~85 | 67 | 22 10 | 1.72 | 2.5 | 655 | P11133CT-ND 33 31 .28 | P11133TR-ND | 5,000 | 104.00/M | LNJ212R8ARA 
Orange Orange Diffused | GaAsP 50 20 3 | -30~ 85 1 0.4 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P11594CT-ND 32 29 .26 | P11594TR-ND | 5,000 | 95.00/M | LNJ812R8DRA 
3 Soft Orange Yellow Diffused | GaAsP 50 20 3 | -30~ 85 1 0.5 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11472CT-ND 32 .29 .26 | P11472TR-ND | 5,000 | 95.00/M | LNJ812K8SRA 
Amber Yellow Diffused | GaAsP 50 20 4 | -30~85 | 15 | 06 5 2 2.6 | 590 | P11135CT-ND 33 31 .28 | P11135TR-ND | 5,000 | 95.00/M | LNJ412K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 20 4 | -30~85] 5 1.8 5 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11134CT-ND 33 31 .28 | P11134TR-ND | 5,000 | 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 10 4 | -30~-85| 3 18 10 | 19 | 24 | 565 | P11473CT-ND .29 26 .24 | P11473TR-ND_| 5,000 | 86.00/M | LNJ312G8LRA 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92] 2.5 | 645 ] P11475CT-ND A4 37 .30 | P11475TR-ND J] 5,000 ] 110.25/M | LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11476CT-ND A2 34 .24 | P11476TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ812R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620 | P11477CT-ND A5 36 .27 | P11477TR-ND | 5,000 | 114.05/M | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 21 7 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11478CT-ND A2 34 .24 | P11478TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ812K87RA 
3 Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 26 14 10 | 21 | 25 | 595 | P11479CT-ND A5 36 .27 | P11479TR-ND_| 5,000 | 114.05/M | LNJ412K84RA 
Yellow Green Green Diffused | InGaAIP ] 55 20 4 | -30~85 | 12 | 64 | 20 | 203) 25 | 575 | P11480CT-ND 42 34 24] P11480TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 10 5 | -25~85 | 34 | 103] 5 3 3.7 | 525 | P11481CT-ND 87 66 50 | P11481TR-ND | 5,000 | 277.89/M | LNJ612W8WRA 
Blue White Diffused GaN 40 10 5 | -25~85 | 85 | 3.2 5 3.2 | 3.7 | 470 | P11482CT-ND 92 17 62 | P11482TR-ND | 2,000 | 409.24/M | LNJ912W8BRA 
Blue White Diffused InGaN 65 15 5 | -30~85 | 12 5 5 29 | 3.2 | 465 | P14149CT-ND& 51 39 .29 | P14149TR-ND%| 5,000 | 163.46/M | LNJ912W8CRA1 
White White Diffused InGaN 65 15 5 | -30~85 | 40 24 5 29 | 3.2 | — | P14143CT-ND*& 64 AQ .37 | P14143TR-ND%| 5,000 | 208.33/M | LNJO12X8ARA1 
0603 Leadless Lo-Profile — RoHS Compliant 
4 White Light White Diffused GaN 27 7 5 | -30~85 | 25 13 5 3.1 | 3.7 | — | P12022CT-ND 491 458 4.15 |— _ — | LNJO26X8BRA 
NEW! 0603 (1608) Leadless - High Brightness - ESS Type — RoHS Compliant NEW! 
Ice Blue White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 30 25 5 29 | 3.2 | — | P14138CT-ND 64 AQ .37 | P14138TR-ND | 5,000 | 204.32/M | LNJC36X8ARA1 
Red White Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -30~85|] 7 5.8 5 1.95 | 2.3 | 645 | P14158CT-ND A2 34 .26 | P14158TR-ND | 5,000 | 107.07/M | LNJ236W82RA 
5 Yellow Green White Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 7.5 4 5 1.95 | 2.3 | 575 | P14159CT-ND A4 37 .30 | P14159TR-ND | 5,000 | 109.91/M | LNJ336W83RA 
Amber White Diffused | InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 25 15 5 1.95 | 2.3 | 595 | P14160CT-ND A4 37 .30 | P14160TR-ND | 5,000 | 109.91/M | LNJ436W82RA 
White Light White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 35 25 5 29 | 3.2 | — | P14139CT-ND 64 AQ .37 | P14139TR-ND | 5,000 | 204.32/M | LNJO36X8ARA 
Blue Light White Diffused InGaN 65 15 5 | -30~85 | 14 | 85 5 2.9 | 3.2 | 465 | P14137CT-ND 51 39 .29 | P14137TR-ND | 5,000 | 163.46/M | LNJ936W8CRA 
NEW! 0603 (1608) Leadless Type - Wide Angle Dome Lens — RoHS Compliant NEW! 
6 Green — InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 |) 7.5 | 32 5 1.95 | 2.3 | 572 | P14140CT-ND A2 34 .24 | P14140TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ3WOC83RA 
Orange _ InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 175 | 9 5 1.95 | 2.3 | 620 | P14141CT-ND 42 34 .24 | P14141TR-ND | 5,000 | 102.56/M | LNJ8WOC83RA 
805 (2012) J-Lead S-J Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 20 4 | -25~85 | 0.4 | 0.15 | 10 | 2.03) 26 | 700 | P11490CT-ND@ 33 30 .27 | P11490TR-ND@| 6,000 | 99.00/M | LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 20 3 | -25~85 | 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660 | P11136CT-ND@ 33 31 .28 | P11136TR-ND@| 6,000 | 113.00/M | LNJ206R5ARA 
fi Soft Orange Yellow Diffused | GaAsP 60 20 3 | -25~85 | 08 | 03 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11491CT-ND 35 32 .29 | P11491TR-ND | 6,000 | 104.00/M | LNJ806K5SRX 
Amber Yellow Diffused | GaAsP 60 20 4 | -25~85 1 0.4 10 2 2.6 | 590 | P11492CT-ND 35 32 .29 | P11492TR-ND | 6,000 | 104.00/M | LNJ406K5YRX 
@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Boardtype * NEW! (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2618 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic = Surface Mount LEDs (cont) 


Fig. 6 - 0603 Leadless Dome Lens NEW! 
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Fig. 9 — 1206 (3216) Leadless Type 
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Fig. 7 — J-Lead-S Type 
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Fig. 11 — Leadless-Side View 


1, Anode 
2. Cathode 


& o—_f }—— 1 
SS 
1. Anode 
2. Cathode 


P596TR-ND 
(Reversed Polarity) 


i 1212 


K— 2.36 


(P11139TR-ND Polarity Reversed) 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process | (mW) | (mA) | (V) (°C) (med) | (med) | (mA) VE (V) AP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig Color Lens Tech. PD IF VR Topr Typ. | Min. IF | Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 Yellow Green Green Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 2.6 0.9 10 | 2.03] 2.6 | 565 |P11137CT-ND® 33 31 .28 |P11137TR-ND@ | 6,000 | 99.00/M| LNJ306G5URA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 26 | 555 |P11493CT-ND® 38 34 .31_|P11493TR-ND@ | 6,000 | 113.00/M | LNJ306G5PRX 
Ultra Bright InGaAIP LED 
7 Orange Red Diffused InGaAlP 50 20 4 -25 ~ 85 5 2 10 1.9 2.3 | 620 |P11494CT-ND 52 42 .32 |P11494TR-ND | 6,000 | 133.24/M|} LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP 50 20 4 -25~85 | 8.5 3.5 10 2 2.3 | 595 |P11495CT-ND 52 42 32 |P11495TR-ND | 6,000 | 133.24/M| LNJ406K54RX 
0805 (2012) J-Lead S-J Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 0.4 | 0.15 | 10 | 2.03 | 26 | 700 |P11496CT-ND® 33 30 .27 |P11496TR-ND@ | 3,000 | 108.00/M| LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 -25 ~ 85 5 1.7 5 1.72 | 2.5 | 660 |P11497CT-ND® 38 34 .31 |P11497TR-ND@ | 3,000 | 124.00/M | LNJ206R5AUX 
7 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 20 3 -25~85 | 0.8 0.3 10 | 1.93 ] 2.6 | 610 |P11498CT-ND 35 32 .29 |P11498TR-ND | 3,000 | 114.00/M} LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 20 4 -25 ~ 85 1 0.4 10 2 2.6 | 590 |P11499CT-ND@ 35 32 .29 |P11499TR-ND@ | 3,000 | 114.00/M} LNJ406K5YUX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 3.5 | 1.35 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P11500CT-NDe 33 30 .27 |P11500TR-ND® | 3,000 | 108.00/M| LNJ306G5UUX 
Pure Green Green Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 26 | 555 |P11501CT-NDe 38 34 .31_|P11501TR-ND® | 3,000 | 124.00/M | LNJ306G5PUX 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Orange Red Diffused InGaAlP 50 20 4 -25 ~ 85 5 2 10 1.9 2.3 | 620 |P11502CT-ND 52 42 .32 |P11502TR-ND | 3,000 | 138.99/M} LNJ806R58UX 
7 Amber Yellow Diffused | InGaAIP 50 20 4 -25~85 | 85 3.5 10 2 2.3 | 595 |P11503CT-ND 52 42 .32 |P11503TR-ND | 3,000 | 138.99/M| LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 10 5 -25~85 | 5.5 2 5 3.2 3.7 | 470 |P11504CT-ND@ 415 3.90 3.64 |P11504TR-ND@ | 3,000 |1895.00/M | LNJ906W5BUX 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping — RoHS Compliant 
Red Red Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 0.4 | 0.15 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700 |P490CT-ND = 31 .28 |P490TR-ND 6,000 | 99.00/M) LN1271RTR 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 -25 ~ 85 5 fee 10 | 1.72 | 2.5 | 660 |P493CT-ND = AL .37 | P493TR-ND 6,000 | 113.00/M| LN1271RALTR 
Orange Red Diffused GaAsP 30 10 3 -30 ~ 85 1 0.4 5 1.8 2.4 | 630 |P518CT-ND 33 31 .28 |P518TR-ND 6,000 | 119.00/M) LN1871SRTR 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 20 3 -25~85 | 0.8 0.3 10 | 1.93] 2.6 | 610 |P492CT-ND = 31 .29 |P492TR-ND 6,000 | 104.00/M| LN1871Y5TR 
8 Amber Yellow Diffused GaAsP 60 20 4 -25 ~ 85 il 0.4 10 2 2.6 | 590 |P11125CT-ND 36 33 30 |P11125TR-ND | 6,000 | 104.00/M| LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GaAsP 30 10 4 -30 ~ 85 1 0.4 5 1.9 2.4 | 590 |P517CT-NDt 33 31 .28 |P517TR-ND$ 6,000 | 119.00/M) LN1471SYTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 2.6 0.9 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P491CT-ND = 31 .28 |P491TR-ND 6,000 | 99.00/M) LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 10 4 -30 ~ 85 2 0.7 5 1.9 2.4 | 565 |P516CT-NDt 33 31 .28 | P516TR-ND$ 6,000 | 113.00/M | LN1371SGTR 
yen ana Green Diffused GaP 60 20 4 -25 ~ 85 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P494CT-ND = 33 .30 | P494TR-ND 6,000 | 103.00/M) LNJ306G5TRO2 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 -25 ~ 85 5 AL? 10 | 1.72] 2.5 | 660 |P11505CT-ND® 38 34 .31 |P11505TR-ND® |) 3,000 | 124.00/M | LN1271RALTRP 
Orange Red Diffused GaAsP 30 10 3 -30 ~ 85 i 0.4 5 1.8 2.4 | 630 |P11506CT-ND@ 37 33 .30 |P11506TR-ND® | 3,000 | 119.00/M| LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 20 3 -25~85 | 0.8 0.3 10 | 1.93 ] 2.6 | 610 |P11507CT-ND 35 32 .29 |P11507TR-ND | 3,000 | 114.00/M| LN1871YSTRP 
8 Amber Yellow Diffused GaAsP 30 10 4 -30 ~ 85 1 0.4 5 1.9 2.4 | 590 |P11508CT-ND@ 35 32 .29 |P11508TR-ND@ | 3,000 | 114.00/M| LN1471SYTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 2.6 0.9 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P11509CT-ND® 33 30 .27 |P11509TR-ND@ | 3,000 | 108.00/M| LN1371GTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 10 4 -25 ~ 85 2 0.7 § 1.9 2.4 | 565 |P11510CT-ND@ 35 32 .28 |P11510TR-ND@ | 3,000 | 113.00/M| LN1371SGTRP 
ne Green Diffused GaP 60 20 4 -25 ~ 85 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P11595CT-ND 35 32 .28 |P11595TR-ND | 3,000 | 113.00/M| LNJ306G5TUWQ 
1206 (3216) Leadless with Flat Lens Type — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 -30 ~ 85 7 2.3 10 | 1.72 | 2.5 | 660 |P11141CT-ND .33 31 .28 |P11141TR-ND | 3,000 ) 138.00/M| LNJ211R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP 60 20 3 -30~85 | 1.8 0.7 10 | 1.93 ] 2.6 | 630 |P11526CT-ND 39 36 32 |P11526TR-ND | 3,000 | 128.00/M| LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 20 3 -30 ~ 85 1 0.5 10 | 1.93 ] 2.6 | 610 |P11527CT-ND 39 36 .32 |P11527TR-ND | 3,000 | 128.00/M| LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 20 4 -30~85 | 2.2 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590 |P11528CT-ND 39 36 .32 |P11528TR-ND | 3,000 | 128.00/M| LNJ411K8YRA 
9 Yellow Green Green Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 5.5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P11529CT-ND 36 33 30 |P11529TR-ND | 3,000 | 118.00/M| LNJ311G8TRA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.03 | 26 | 555 /P11531CT-ND 42 38 .35 |P11531TR-ND | 3,000 | 138.00/M] LNJ311G8PRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 -30 ~ 85 7 23 10 | 1.72 | 2.5 | 660 |P541CT-NDt 33 31 .28 | P541TR-NDt 3,000 | 138.00/M) LNJ211R8ARU 
Orange Red Diffused GaAsP 60 20 3 -30~85 | 1.8 0.7 10 | 1.93 | 2.6 | 630 |P11540CT-NDt 39 36 .32 |P11540TR-NDt | 3,000 | 128.00/M| LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 20 4 -30~85 | 2.2 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590 |P11596CT-NDt 39 36 .32 |P11596TR-NDt | 3,000 | 128.00/M| LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 5.5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P540CT-NDt 33 31 .28 | P540TR-NDt 3,000 | 118.00/M| LNJ311G8TRU 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAlP 55 20 4 -30 ~ 85 15 8 10 | 1.92 |] 2.5 | 645 |P11532CT-ND AT 38 .29 |P11532TR-ND | 3,000 | 124.49/M| LNJ211R82RA 
Orange Red Diffused InGaAlP 55 20 4 -30 ~ 85 32 17 10 | 2.03) 2.5 | 630 |P11533CT-ND AL 33 .25 |P11533TR-ND | 3,000 | 108.60/M| LNJ811R83RA 
Orange Red Diffused InGaAlP 50 20 4 -30~85 | 6.5 3.5 10 1.9 2.5 | 620 |P11534CT-ND 57 AB .35 |P11534TR-ND | 3,000 | 151.49/M| LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAlIP 55 20 4 -30 ~ 85 21 10 10 | 1.95 | 2.5 | 615 |P11535CT-ND AL 33 .25 |P11535TR-ND | 3,000 | 108.60/M} LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP. 55 20 4 -30 ~ 85 17 9 10 2 2.5 | 595 |P11536CT-ND o7 AB 35 |P11536TR-ND | 3,000 | 150.76/M| LNJ411K84RA 
9 Yellow Green Green Diffused InGaAlP 55 20 4 -30 ~ 85 12 6.4 10 | 2.03) 2.5 | 575 |P11537CT-ND AL 33 .25 |P11537TR-ND | 3,000 | 108.60/M| LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 10 5 -25~85 | 8.5 45 5 3.2 3.7 | 470 |P11539CT-ND 65 AQ .37 |P11539TR-ND | 3,000 | 212.49/M| LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 10 5 -25 ~ 85 34 =| 14.4 5 3 3.7 | 525 |P11538CT-ND 83 70 56 |P11538TR-ND | 3,000 | 360.82/M| LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP 55 20 4 -30 ~ 85 17 9 10 2 2.5 | 595 |P11541CT-NDt 57 AB .35 |P11541TR-NDt | 3,000 | 150.76/M| LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 10 5 -25~85 | 8.5 45 5 3.2 3.7 | 470 |P11543CT-NDt 65 AQ .37 |P11543TR-NDt | 3,000 ) 212.49/M| LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 10 5 -25 ~ 85 34 =| 14.4 5 3 3.7. | 525 |P11542CT-NDt 83 70 56 |P11542TR-NDt | 3,000 | 360.82/M| LNJ611W8WRU 
1206 (3216) Leadless with Micro Lens Type — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 -30~85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660 |P11511CT-ND 42 38 35 |P11511TR-ND | 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARA 
Orange Clear Non Diffused | GaAsP 60 20 3 -30~85 | 2.1 11 10 | 1.93] 2.6 | 630 |P11512CT-ND 39 36 .32 |P11512TR-ND | 3,000 | 128.00/M| LNJ816C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused | GaAsP 60 20 3 -30~85 | 1.5 0.8 10 | 1.93 | 2.6 | 610 |P11513CT-ND 39 36 .32 |P11513TR-ND | 3,000 | 128.00/M| LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 20 4 -30~85 | 3.3 1.2 10 2 2.6 | 590 |P11514CT-ND 39 36 .32 |P11514TR-ND | 3,000 | 128.00/M| LNJ416Q8YRA 
9 Green Green Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 88 3.3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P11515CT-ND 36 33 30 |P11515TR-ND | 3,000 | 118.00/M| LNJ316C8TRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 20 4 -30 ~ 85 1 0.4 10 | 2.03 | 2.6 | 555 |P11517CT-ND 42 38 35 |P11517TR-ND | 3,000 | 138.00/M| LNJ316C8PRA 
Red Clear Non Diffused | GaAlAs 60 20 3 -30~85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660 |P11544CT-NDt 42 38 .35 |P11544TR-NDt | 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Orange Clear Non Diffused | GaAsP 60 20 3 -30~85 | 2.1 1 10 | 1.93 ] 2.6 | 630 |P11545CT-NDt 39 36 .32 |P11545TR-NDt | 3,000 | 128.00/M| LNJ816C8DRU 
Amber Yellow Clear Non Diff.| GaAsP 60 20 4 -30~85 | 3.3 1.2 10 2 2.6 | 590 |P11546CT-NDt 39 36 .32 |P11546TR-NDt | 3,000 | 128.00/M| LNJ416Q8YRU 
Green Clear Non Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 8.8 3.3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 |P11547CT-NDt 36 33 -30_|P11547TR-NDt | 3,000 | 118.00/M | LNJ316C8TRU 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Red Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30 ~ 85 24 | 12.8 | 10 |) 1.92 | 2.5 | 645 )P11518CT-ND AT 38 .29 |P11518TR-ND | 3,000 | 124.49/M| LNJ216C82RA 
9 Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30 ~ 85 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630 |P11519CT-ND 40 33 .25 |P11519TR-ND | 3,000 | 108.60/M| LNJ816C83RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 9.8 5:2 10 1.9 2.5 | 620 |P11520CT-ND 57 AB .35 |P11520TR-ND | 3,000 | 151.49/M| LNJ816C88RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30 ~ 85 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 615 |P11521CT-ND AL 33 .25 |P11521TR-ND | 3,000 | 108.60/M| LNJ816C87RA 
@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t Thru-Board type (Continued) 
Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Fig. 12 - Leadless Sideview NEW! 
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Fig. 13 — Leadless-Side View 
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Fig. 14 — Gull Wing-GW Type 
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Fig. 18 — Gull Wing-GW Type (Bi-Color) 


Fig. 15 — J-Lead-S Type 
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Fig. 19 — Dome Lens (Bi-Color) 
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Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process | (mW) | (mA) | (V) (°C) (med) | (med) | (mA) VE (V) AP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF VR Topr Typ. | Min. IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 26 | 13.8} 10 2 2.5 | 595 | P11522CT-ND 57 AB .35 | P11522TR-ND | 3,000 | 150.76/M | LNJ416C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 22 1 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11523CT-ND AL 33 .25 | P11523TR-ND | 3,000 | 108.60/M | LNJ316C83RA 
9 Blue Clear Non Diffused GaN 40 10 5 -25~85 | 128 | 68 15 3.2 3.7 | 470 | P11525CT-ND 65 AQ .37 | P11525TR-ND | 3,000 | 212.49/M ) LNJ916C8BRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaN 40 10 5 -25~85 | 51 27.2 5 3 3.7 | 525 | P11524CT-ND 83 70 56 | P11524TR-ND | 3,000 | 360.82/M | LNJ616C8WRA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 22 11 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11548CT-NDt AL 33 .25 | P11548TR-NDt | 3,000 | 108.60/M | LNJ316C83RU 
1206 (3216) Leadless with Dome Lens Type (30 degree) — RoHS Compliant 
High Bright Red Clear GaAlAs 60 20 3 -80~85 | 32 17 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P596CT-ND 13 67 .61 | P596TR-ND 2,000 | 196.19/M | LNJ218C8ARA 
Orange Clear Non Diffused | GaAsP 60 20 3 -30 ~ 85 9 45 20 | 1.93] 2.6 | 630 | P11563CT-ND 50 AT 43 | P11563TR-ND | 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused | GaAsP 60 20 3 -30 ~ 85 5 ar 20 | 1.93] 2.6 | 610 | P11564CT-ND 50 AT 43 | P11564TR-ND | 2,000 | 202.00/M ) LNJ818C8SRA 
Yellow Green Clear GaP 60 20 4 -30~85 | 25 10 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P595CT-ND 56 52 48 | P595TR-ND 2,000 | 177.94/M | LNJ318C8TRA 
10 Amber Yellow Clear Non Diff.| _GaAsP. 60 20 4 -30 ~ 85 7 3.7 20 2 2.6 | 590 | P11565CT-ND 50 AT 43 | P11565TR-ND | 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 3.5 2 20 | 2.03 ] 2.6 | 555 | P11567CT-ND 52 AQ 45 | P11567TR-ND | 2,000 | 212.00/M | LNJ318C8PRA 
High Bright Red | Clear Non Diffused) GaAlAs 60 20 3 -80~85 | 32 17 20 | 1.72 | 2.5 | 660 | P11576CT-ND 52 AQ 45 | P11576TR-ND | 2,000 | 212.00/M ) LNJ218C8ARU 
Soft Orange | Clear Non Diffused | GaAsP 60 20 3 -30 ~ 85 5 27 10 | 1.03 | 2.6 | 610 | P11577CT-ND 50 AT 43|P11577TR-ND | 2,000 | 202.00/M ) LNJ818C8SRU 
Amber Yellow Clear Non Diff.| _GaAsP. 60 20 4 -30 ~ 85 7 3.7 20 2 2.6 | 590 | P11578CT-ND 50 AT 43 | P11578TR-ND_ | 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRU 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red ] Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 75 40 20 | 1.92 ] 2.5 | 645 | P11568CT-ND 52 39 .30 | P11568TR-ND | 2,000 | 173.10/M | LNJ218C82RA 
Orange Non Diffused InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 160 85 20 | 2.03) 2.5 | 630 | P11569CT-ND 57 AB .35 | P11569TR-ND | 2,000 | 158.76/M | LNJ818C83RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 33 | 17.6 | 20 19 2.5 | 620 | P11570CT-ND 63 48 .36 | P11570TR-ND | 2,000 | 210.41/M | LNJ818C88RA 
10 Soft Orange | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 100 56 20 | 1.95) 2.5 | 615 | P11571CT-ND 57 AB .35 | P11571TR-ND | 2,000 | 158.76/M | LNJ818C87RA 
Amber Clear Non Diffused |_InGaAIP_ | 55 20 4 -30~85 | 85 45 20 2 2.5 | 595 | P11572CT-ND 63 48 .36 | P11572TR-ND | 2,000 | 210.41/M | LNJ418C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 110 58 20 | 2.03) 2.5 | 575 | P11573CT-ND 57 AB .35 | P11573TR-ND | 2,000 | 158.76/M | LNJ318C83RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -80~85 | 110 58 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11579CT-NDt 57 AB .35 | P11579TR-NDt | 2,000 | 158.76/M | LNJ318C83RU 
Side Firing LED with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 20 4 -25~80 | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700 | P11138CT-ND@ 40 .37 .34 | P11138TR-ND@| 3,000 | 163.00/M | LNJ210C6RRA 
High Bright Red Clear GaAlAs 60 20 3 -25 ~ 80 8 2.6 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P11139CT-ND® 40 37 .34 | P11139TR-ND@| 3,000 | 182.00/M ) LNJ210C6ARA 
Orange Red Clear GaAsP 60 20 3 -25~80 ) 25 0.8 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P519CT-ND@ 39 36 .33 | P519TR-ND® 3,000 | 172.00/M | LNJ810L6DRA 
11 Soft Orange | Red Clear Non Diff.| GaAsP 60 20 3 -25~85 | 1.8 | 0.75 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11580CT-ND 53 48 43 | P11580TR-ND | 3,000 | 172.00/M | LNJ810L6SRA 
Amber Yellow Clear GaAsP 60 20 4 -25~80 | 25 0.8 10 2 2.6 | 590 | P11140CT-ND® 40 37 .34 | P11140TR-ND@| 3,000 | 172.00/M | LNJ410Q6YRA 
Yellow Green Clear GaP 60 20 4 -25 ~ 80 8 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P520CT-ND@ 39 36 .33 | P520TR-ND® 3,000 | 163.00/M | LNJ310M6URA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 1.1 0.6 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11582CT-ND 56 50 45 | P11582TR-ND | 3,000 | 182.00/M ) LNJ310C6PRA 
White White Diffused GaN 120 30 5 -25~80 | 260 | 180 10 3.4 3.9 —_| P12024CT-ND 5.77 5.39 4.88 | — = — | LNJO1OX6FRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -25~85 | 23 12 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11583CT-ND® 12 68 .62 | P11583TR-ND@| 3,000 | 293.00/M | LNJ210C62RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -25~85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11584CT-ND 12 68 .62 | P11584TR-ND | 3,000 | 293.00/M | LNJ810C63RA 
11 Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -25~85 | 45 24 10 | 1.95 | 2.5 | 620 | P11585CT-ND 2 68 .62 | P11585TR-ND | 3,000 | 293.00/M | LNJ810C68RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 20 4 -25~80 | 30 12 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11586CT-ND 72 68 .62 | P11586TR-ND | 3,000 | 293.00/M | LNJ810C67RA 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 20 4 -25~80 | 22.5 | 8.5 10 2. 2.5 | 595 | P11587CT-ND 12 68 .62 | P11587TR-ND | 3,000 | 293.00/M | LNJ410C64RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 20 4 -25~80 | 15 77 10 2 2.5 | 575 | P11588CT-ND 72 68 .62 | P11588TR-ND | 3,000 | 293.00/M | LNJ310C63RA 
NEW! Side View — RoHS Compliant NEW! 
12 White Light - GaN 120 35 5 -30~85 | — | 1440} 20 2.8 3.6 —_ | P14142CT-ND 96 81 .65 | P14142TR-ND | 3,000 | 416.65/M | LNJO80V6BRA 
Leadless-Side View — RoHS Compliant 
Red White Diffused InGaAIP | 55 60 4 -30~85 | 15 8.0 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P14131CT-ND AL .37 .34 | P14131TR-ND | 5,000 | 122.01/M | LNJ253W82RA 
Green White Diffused InGaAIP | 55 60 4 -30~85 | 85 4.0 5 1.95 | 2.30 | 575 | P14132CT-ND 36 33 .29 | P14132TR-ND | 5,000 | 106.41/M | LNJ353W83RA 
13 Amber White Diffused InGaAIP | 55 60 4 -30~85 | 18.0 | 6.0 5 1.95 | 2.30 | 595 | P14133CT-ND 36 33 .29 | P14133TR-ND | 5,000 | 106.41/M | LNJ453W82RA 
Orange White Diffused InGaAIP | 55 60 4 -30~85 | 17.0 | 9.0 5 19 2.3 | 630 | P14134CT-ND 36 33 .29 | P14134TR-ND | 5,000 | 106.41/M | LNJ853W83RA 
Blue White Diffused InGaN 55 70 5 -30~85 | 10.0 | 7.0 5 2.90 | 3.20 | 465 | P14135CT-ND 72 65 58 | P14135TR-ND | 5,000 | 212.82/M | LNJ953W8CRA 
White _ GaN 40 10 5 -30~85 | 50 38 5 3.4 3.7 —_| P14136CT-ND& AT 58 -44 | P14136TR-ND%&| 5,000 | 245.19/M | LNJO53X8BRA3 
Gull Wing GW Type with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 20 4 -25~80) 1.4 0.5 15 2.2 2.8 | 700 | P503CT-ND® 33 31 .28 | P503TR-ND® 2,000 | 128.00/M | LN1261CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs 50 20 3 -25~80 | 12 5 20 1.8 2.6 | 660 | P513CT-ND@ A4 AL .37 | P513TR-ND® 2,000 | 148.00/M | LN1261CALTR 
Orange Clear GaAsP 60 20 3 -25 ~ 80 § 1.9 20 21 2.8 | 630 | P505CT-ND® 33 31 .28 | PS05TR-ND® 2,000 | 138.00/M | LN1861CTR 
14 Amber Clear GaAsP 60 20 4 -25~80) 45 1.6 20 2.2 2.8 | 590 | P512CT-ND® 34 31 .29 | P512TR-ND® 2,000 | 138.00/M | LN1461CTR 
Yellow Green Clear GaP 60 20 4 -25~80 | 7.5 2.8 20 2.2 2.8 | 565 | P504CT-ND® 33 31 .28 | P504TR-ND® 2,000 | 128.00/M | LN1361CTR 
«flat Bait Clear GaP 60 20 4 -25~80 | 15 8 20 2.2 2.8 | 565 | P514CT-ND® 38 35 .32 | P514TR-ND@ 2,000 | 128.00/M | LNJ361C3UR01 
Ultra Bright InGaAIP LED 
14 Amber Clear InGaAIP | 50 20 4 -25~80 | 18 6.5 10 2 2.3 | 595 | P11128CT-ND 58 53 49 | P11128TR-ND | 2,000 | 276.00/M | LNJ461C34RA 
1206 (3216) J-Lead J Type with Refractive Case 
Red Clear GaAsP 45 15 4 -25~80 | 1.2 | 0.45 | 10 21 2.8 | 700 | P500CT-ND® 33 31 .28 | PS00TR-ND® 3,000 | 128.00/M | LN1251CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs 45 15 3 -25 ~ 80 9 3.3 10 | 1.75 | 2.6 | 660 | P11126CT-ND®@ A4 AL .38 | P11126TR-ND@| 3,000 | 148.00/M ) LN1251CALTR 
15 Orange Clear GaAsP 45 15 3 -25~80 ) 3.5 1.3 10 | 0.05 | 2.8 | 630 | P502CT-ND@ .33 31 .28 | P502TR-ND® 3,000 | 138.00/M | LN1851CTR 
Amber Clear GaAsP 45 15 4 -25~80 ) 2.2 0.8 10 24 2.8 | 590 | P511CT-ND® 33 31 .28 | P511TR-ND® 3,000 | 138.00/M | LN1451CTR 
Yellow Green Clear GaP. 45 15 4 -25 ~ 80 5 1.9 10 21 2.8 | 565 | P501CT-ND® 33 31 .28 | P501TR-ND@ 3,000 | 128.00/M | LN1351CTR 
Ultra Bright GaN LED 
15 Blue Clear GaN 40 10 5 -25 ~ 80 9 3 5 3.2 3.7 | 470 | P11127CT-ND® 144 1.16 .87 | P11127TR-ND@| 3,000 | 738.44/M ) LNJ951C4BRA 
Pure Green Clear GaN 40 10 5 -25~80 | 60 32 5 3.0 3.7 | 525 | P628CT-ND 1.44 1.16 .87 | P628TR-ND 3,000 | 738.44/M | LNJ651C4WRA 
Leadless TSS-Type Bi-Color — RoHS Compliant 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 -30 ~ 85 5 1.8 10 | 2.03] 2.6 | 565 
- Orange White Diffused GaAsP 60 20 3 -30 ~ 85 1 04 10 | 193 | 26 | 630 P11142CT-ND 80 14 .67 | P11142TR-ND | 5,000 | 170.00/M | LNJ115W8ARA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 -30 ~ 85 5 1.8 10 | 2.03] 26 | 565 
High Bright Red | White Diffused | GaAs | 50 | 20 | 3 | -30~85| 67 | 22 | 10 | 1.72] 25 | 655 | P11143CT-ND 800 74.67 | P11143TR-ND | 5,000 | 188.00/M | LNJ11SW8PRA 
@ ROHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Boardtype * NEW! (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2620 (1091) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Fig. 20 — Side View Leadless Fig. 21 — Side View Leadless (Bi-Color) Fig. 22 — TSS Tri-Color Type 
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Fig. 24 — Tri-Color Leadless Fig. 25 — Leadless Tri-Color NEW! 
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Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process | (mW) | (mA) | (V) (°C) (med) | (med) | (mA) VE (V) AP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF VR Topr Typ. | Min. IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 


High Bright Green | White Diffused | InGaAIP 55 20 4 -30 ~ 85 15 9 10 | 2.03) 2.5 575 7 a 
16 High Bright Orange | White Diffused | InGaAIP | 55 20 4 “30-385 | 32 {7 10 9 25 | 630 P14161CT-ND*& 94 Pra 53 | P14161TR-ND%| 5,000 | 298.80/M} LNJ115W8RRA1 


Ultra Bright InGaAIP / GaN LED Combination 


Yallow Grean | Witte iised | at tl ge | be | ca | eee a | aR ae (E08: | 2) eS aa 94 71 53] P11144TR-ND | 5,000 | 298.80/m1] LNU115WssRA 
noe Wht Difused ine | oe | oe] S| eee] a |e | 1 | ees | 28 | 388 eae 94 71 53|P11591TR-ND | 5,000 | 298.80/M] LNJ11SW89RA 
High goed White Difused cus | oe | on] gf aoee ee eel a 43. | Bo | S22 fertssocr-no = 1.86 1.49 1.12 | Pits90TR-ND | 5,000 | 930.82/04) LNuT15Wa6RA 

i hel ih bse nga s a ‘ 0-85 A i i tae 25 ber PIA45CT-ND& 89 ~=—«.74.-—=—«59.| P14145TR-NDe| 5,000 | 376.19/M] LNJ115We7RAI 
Habengrteed | Yivebis | Os LOL Lee ee le ee —} 
au White pits | inca | se | on | a | alee | og | am 1 apf tao | os | age [PII46CT-ND& = 89.7459 P14146TR-NDxx] 5,000 | 376.13/M| LNU1 1SW85RAt 
Suton | Whitebitheed | ing | 58 | 20 | 4 | soces| ot | 7 | to 195] 25 | ete [PIMscT-ND 1.88 1.49 1.12 [PtitasTe-no | 5,000 | 930.82/) LNJT 1sWaVRA 

set oaen | Whitebitteed | ings | se | 20 | 4 | soces| 21 | ay | to | 196] 2s | erg |PIST47CT-ND © 89.7459 | PI4TA7TR-NDxe| 5,000 | 376.13/M) LNJT 1S WaVRAN 


S-GW Gull Wing Type Bi-Color — RoHS Compliant 


High Bright White Diffused GaP 60 20 4 -25 ~ 85 5 3 10 | 2.03) 2.6 | 565 
Yellow Green | White Diffused | GaP_| 60 | 20 | 4 | -25~85| 5 | 3 | 10 | 203| 26 | 565 | PO26CT-ND 75 69 63 RECT E e200 | 237.00/M) LNJIO7WEPRW 
17 | High Bright Red White Diffused ] GaAlAs 60 20 3 -25 ~ 85 5 17 10 | 1.72] 2.5 | 660 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 -25~85 | 26 | 0.9 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P515CT-ND is) 69 .63 | P515TR-ND 3,000 | 217.00/M| LNJ107WSARA1 
Orange White Diffused GaAsP 60 20 3 -25 ~ 85 1 0.4 10 | 1.93 | 2.6 | 630 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Green Clear GaP 45 15 4 -25 ~ 80 4 1.5 10 | 2.05) 28 | 565 
vn Red Clear GaAsP 45 15 3 25-80 | 18 | 0.65) 10 9 28 | 650 P507CT-ND® 15 69 .63 | P507TR-ND@ 1,000 256.00) LN2162C13TR 
Pure Green Clear GaAsP 45 15 3 -25~65 | 2.5 | 1.2 10 | 2.05) 2.8 | 555 
Orange Clear GaAsP 45 15 3 -25~65 | 24 08 10 | 195 | 28 | 630 P11147CT-ND 80 74 67 | P11147TR-ND | 1,000 256.00) LN2162C68TR 
Dome Lens Leadless Bi-Color LED — RoHS Compliant 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 20 4 -30~85 | 10 5 10 | 2.03] 2.6 | 565 
19| igh Bright Red | White Diffused | inGaaip | 55 | 20 | 4 | -30-85| 134/ 7 | 10 | 192] 25 | 645 | POS4CT-ND 534948 aE 2500 | 283.97/M1) LNJI2TWE4RA 
Side View Smaller Size Leadless LED — RoHS Compliant 
Blue White Diffused GaN 65 15 5 -30~85 | 25 10 5 3 3.4 | 467 | P632CT-ND 17 65 52 | P632TR-ND 4,000 | 333.32/M| LNJ923W8BRA 
20 Blue White Diffused InGaN 90 25 5 -30~85 | 18 10 5 29 | 3.2 | 472 | P14150CT-ND& 59 AS .34 | P14150TR-ND%) 4,000 | 191.69/M) LNJ923W8CRA1 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30 ~ 85 9 7 5 1.95 | 2.3 | 610 | P633CT-ND 42 34 .24 | P633TR-ND 5,000 | 103.00/M} LNJ853W86RA 
Side View Smaller Size Leadless Bi-Color LED — RoHS Compliant 
4 Yellow/Green White Diffused GaP 60 20 4 -30 ~ 85 5 1.8 10 | 2.03] 2.6 | 565 


High Bright Red | White Diffused | GaAlds | 50 | 20 | 3 | -30~85| 4 | 15 | 10 | 172] 25 | 655 | PS9SCT-ND 5349.45 | PSOSTR-ND | 4,000 | 233.97/M) LNJ123W8PRZ 
Tri-Color Leadless LED Ultra Bright LED Combination — RoHS Compliant 


Blue White Diffused InGaN 40 10 5 -30~85 | 85 3.2 5 3.2 3.7 | 470 
22 Pure Green White Diffused InGaN 40 10 5 -30~85 | 34 | 10.3 5 3 3.7 | 525 | P11146CT-ND 11.12 10.20 9.27 | P11146TR-ND | 2,000 | 4533.00/M) LNJ717W80RA 

Soft Orange White Diffused | InGaAIP 55 20 4 -30~85 | 23 iz 10 | 1.95 | 2.5 | 615 
Blue White Diffused GaN 65 15 4 -30~85 | 35 10 5 3.4 3.7 | 470 

23 Pure Green White Diffused GaN 65 15 4 -30~85 | 85 50 5 34 3.7 | 525 | P11592CT-ND 2.27 = 1.82 1.37 | P11592TR-ND | 2,000 | 1179.95/M| LNJ717W83RAS 
Orange White Diffused | InGaAIP | 70 20 4 -30~85 | 45 15 10 2 2.5 | 630 
Blue White Diffused GaN 65 15 4 -30~85 | 30 18 5 3.4 3.7 | 470 

24 Pure Green White Diffused GaN 65 15 4 -30~85 | 85 50 5 34 3.7 | 525 | P11593CT-ND 2.27 1.82 1.37 | P11593TR-ND | 2,000 | 1179.95/M| LNJ717W80RA1 
Soft Orange White Diffused | InGaAIP 70 20 4 -30~85 | 45 20 10 | 1.95 | 2.5 | 615 
Blue White Diffused GaN 65 15 4 -30~85 | 15 5 5 34 3.8 | 470 

25 Pure Green White Diffused GaN 65 15 4 -30~85 | 80 60 5 34 3.8 | 525 | P14148CT-ND& 1.28 1.03 .77 | P14148TR-ND%| 2,000 | 666.64/M) LNJ727W83RAA 
Orange White Diffused | InGaAIP | 55 20 4 -30~85 | 20 20 10 2 2.5 | 630 


@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Boardtype * NEW! 


LED Numeric [rsse-p360 
Displays an a | 


35 115.24 


Absolute Maximum Ratings Characteristics (Ta = 25°C) Digi-Key Panasonic 
(Ta = 25°C) 10 Typ. Typ. VF Part No. Part No. 
VR IF IFpt Pp at IF (seg.) (D.P.) atlF Typ. Common Pricing Common 
Color Size (Vv) (mA) (mA) (mW) (mA) (ucd) (ucd) (mA) (V) Cathode il 10 200 1,000 Cathode 
Red 57 5 20 100 60 5 600 250 20 2.2 P358-ND® 2.06 18.75 322.50 1387.97 LN526RK 
Amber 57 5 20 100 60 10 800 300 20 2.2 P360-ND 2.97 27.00 464.40 1998.68 LN526YK 


@ RoHS Compliant — t+ The condition of IFp is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to91) 2621 


Fig. 2-T-1% Fig. 3 - T-1% 


Panasonic Blue LEDs 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25~80°C 
Storage Temperature: -30~100°C 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be fully taken in handling it. 
Particularly, when an overvoltage is applied, which exceeds the absolute maximum rating of 
the blue LED, its energy damages the LED. 


lo IR Viewing 
med mcd | (mA) VF (v) Ap AN (mA) (uA) (Vv) Angle Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Typ Min | IF Max Typ Typ Typ IF Max VR (deg) Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
1 1500 640 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 15 P465-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG992CFBW 
650 260 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 30 P466-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG901CFBW 
350 140 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 45 P467-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG91LCFBW 


Fig. 3 T-1% Fig. 4 - T-1% Fig. 5 — T-1% 


@4.0 f 5.0 


Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Lens Pp IF VR lo Xp Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Size Color (mW) (mA) (V) (mcd) (nm) | Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 5,000 Part No. 

3.0 Red Diffused 70 25 4 2.8 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P563-ND® 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN28RPX 
3.0 Green Diffused 90 30 4 10.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P564-ND@ 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN38GPX 
3.0 Amber Diffused 90 30 4 5.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P565-ND® 3.50 60.20 187.32 171.29/M LN48YPX 

1 3.0 Orange Red Diff. 90 30 3 5.0 630 5.5 26.5, 28.0 2.54 P566-ND® 3.18 51.07 155.79 143.54/M LN88RPX 
3.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.0 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P606-ND® 1.87 31.11 105.76 99.54/M LN28RCPX 
3.0 Clear Green Diff. 90 30 4 8.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P607-ND® 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN38GCPX 
3.0 Clear Amber Diff. 90 30 4 15.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P608-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN48YCPX 
3.2 Red Diffused 70 25 4 1.0 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P567-ND® 2.70 43.44 131.81 121.45/M LN276RPX 
3.2 Red Clear 70 25 4 1.5 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P568-ND® 2.70 43.44 131.81 121.45/M LN276RCX 

2 3.2 Green Diffused 90 30 4 5.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P569-ND® 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN376GPX 
3.2 Green Clear 90 30 4 15.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P570-ND® 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN376GCPX 
3.2 Orange Red Clear 90 30 3 10.0 630 4.6 24.5, 26.0 2.54 P571-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M LN876RCPX 
4.0 Red Diffused 70 25 4 2.0 700 6.0 26.45, 27.95 2.54 P572-ND® 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN29RPX 
4.0 Green Diffused 90 30 4 6.0 565 6.0 26.45, 27.95 2.54 P573-ND® 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN39GPX 

3 4.0 Amber Diffused 90 30 4 10.0 590 6.0 26.45, 27.95 2.54 P574-ND® 3.50 60.20 187.32 171.29/M LN49YPX 
4.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.5 700 6.0 26.5, 28.0 2.54 P602-ND® 1.87 31.11 105.76 99.54/M LN29RCPX 
4.0 Clear Green Diff. 90 30 4 20.0 565 6.0 26.5, 28.0 2.54 P603-ND® 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN39GCPXUY 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P374-ND® 1.68 27.00 107.85 99.37/M LN21RPH 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P375-ND® 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN31GPH 
5.0 Amber Diffused 90 30 4 8.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P372-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN41YPH 
5.0 Orange Red Diff. 90 30 3 10.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P373-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN81RPH 
5.0 Red Clear 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P581-ND® 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21RCPH 

4 5.0 Red Diffused+ 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P582-ND® 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21WPH 
5.0 Red Cleart 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P583-ND® 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21CPH 
5.0 Green Clear 90 30 4 20.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P584-ND® 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31GCPH 
5.0 Green Yellow Clear 90 30 4 56.0 563 8.65 25.0, 26.5 2.54 P585-ND® 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31YCPH 
5.0 Amber Clear 90 30 4 20.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P586-ND® 2.75 44.23 129.42 119.24/M LN41YCPH 
5.0 Orange Red Clear 90 30 3 20.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P587-ND® 2.80 45.02 136.62 125.87/M LN81RCPH 
5.0 Orange Red Cleart 90 30 3 25.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P588-ND® 2.80 45.02 136.62 125.87/M LN81CPH 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 27.0, 28.5 2.54 P589-ND® 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN21RPX 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 27.0, 28.5 2.54 P590-ND® 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31GPX 
5.0 Orange Red Diff. 90 30 3 10.0 630 8.65 26.5, 28.0 2.54 P601-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LNG801RKD 

5.0 Amber Diffused 90 30 4 15.0 590 8.65 27.0, 28.5 2.54 P600-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LNG401YKX 
5.0 Red Diffused 70 25 4 4.0 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P598-ND 2.52 40.97 125.79 115.01/M LNG21LRKR 
5.0 Green Diffused 90 30 4 20.0 565 75 26.5, 28.0 2.54 P599-ND® 2.56 41.76 128.22 117.24/M LN31GPSLX 


@ RoHS Compliant + Water clear lens when off. $ White diffused lens when off. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Size Process Pp IF VR lo »P Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (mm) Color Technology (mW) | (mA) (Vv) (med) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND® 3.50 60.20 187.32 LN222RPH 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND® 3.50 60.20 187.32 LN322GPH 
{ @2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND® 3.60 61.92 192.66 LN422YPH 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P612-ND® 2.15 34.51 119.83 LN222RPX 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P613-ND® 2.24 36.00 143.79 LN322GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 4.0 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P614-ND® 275 44.23 146.20 LNG422YKY 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 7.7 32.0, 33.5 2.54 P547-ND® 3.50 60.20 187.32 LN282RPX 
5 @2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 7.7 32.0, 33.5 2.54 P548-ND® 3.50 60.20 187.32 LN382GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 Wet 32.0, 33.5 2.54 P549-ND® 3.50 60.20 214.07 LN482YPX 
@2.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 LE 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 3.50 60.20 214.07 LN882RPX 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND® 2.80 45.02 136.62 LN277RPX 
3 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND® 2.84 45.57 139.01 LN377GPX 
3.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND® 3.18 51.07 155.79 LN877RPX 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND® 2.70 43.44 131.81 LN238RPH 
4 3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND®@ 2.84 45.57 139.01 LN338GPH 
@3.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND® 3.50 60.20 187.32 LN438YPH 
5 3.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 15 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 3.92 63.00 191.73 LN85RP. 
04.4 Green Clear GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND® 2.84 45.57 139.01 LN340GCP. 
. @4.4 Red Diffused GaP 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND® 2.80 45.02 136.62 LN240RPX 
4.4 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND® 2.84 45.57 139.01 LN340GPX 
04.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 3.18 51.07 155.79 LN840RPX 
0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND® 2.75 44.23 129.42 LN424YP 
7 0 1.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P615-ND® 2.15 34.51 115.05 LN224RPXB 
0 1.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P616-ND® 2.24 36.00 117.44 LN324GPXB 
0 1.7x2.5 Red Cleart GaP 60 20 4 15 700 = 8.5 Typ. = P417-ND® 2.80 45.00 150.99 LNO1201C 
8 0 1.7x2.5 Green Cleart GaP 60 20 4 10.0 565 _ 8.5 Typ. = P418-ND® 3.08 49.50 150.99 LNO1301C 
0 1.7x2.5 Amber Cleart GaAsP 60 20 4 5.0 590 = 8.5 Typ. = P419-ND@ 3.36 54.00 162.97 LNO1401C 
0 1.7x2.5 Orange Cleart GaAsP 60 20 4 8.0 630 = 8.5 Typ. = P420-ND®@ 3.36 54.00 162.97 LNO1801C 
0 1.8x1.8 Red Diffused GaP 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 2.15 34.51 115.05 LN265RPH 
] 0 1.8x1.8 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 2.24 36.00 122.23 LN365GPH 
0 1.8x1.8 Amber Diffused GaP 90 30 4 2.5 590 10.0 25.5, 27.0 2.54 P387-ND® 1.94 31.16 115.44 LN465YPH 
0 2.0x5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 3.14 50.54 129.42 LN842RP. 
0 2.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P617-ND® 2.15 34.51 115.05 LN242RPX 
10 0 2.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 7.5 26.5, 28.0 2.54 P618-ND® 2.24 36.00 117.44 LN342GPX 
0 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.5 26.5, 28.0 2.54 P619-ND® 2.75 44.23 129.42 LNG442YKX 
0 .2.0x5.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 75 26.5, 28.0 2.54 P620-ND® 2.75 44.23 129.42 LN842RPX 
0 4.0x4.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P624-ND® 2.15 34.51 115.05 LN252RPX 
an] 0 4.0x4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P625-ND® 2.24 36.00 117.44 | LN352GPX 
0 4.0x4.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.5 26.5, 28.0 2.54 P626-ND® 205 44.23 129.42 LN452YPX 
12 A 4.0x4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P627-ND® 2.24 36.00 117.44 | LNG312GKG 
0 5.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 9.0 26.5, 28.0 2.54 P621-ND® 2.15 34.51 115.05 LN250RPH 
13 0 5.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 9.0 26.5, 28.0 2.54 P622-ND® 2.24 36.00 117.44 | LN350GPH 
0 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1:5 590 9.0 26.5, 28.0 2.54 P623-ND® 2.75 44.23 129.42 LN450YPH 
0 1.8x5.3 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 28.0, 29.5 2.54 P609-ND® 2.15 34.51 115.05 LN217RPH 
14 0 1.8x5.3 Green Diffused GaP 90 30 4 15 565 8.0 28.0, 29.5 2.54 P610-ND® 2.24 36.00 117.44 | LN317GPH 
0 1.8x5.3 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.0 28.0, 29.5 2.54 P611-ND 2.15 34.51 115.05 LN417YPH 


@ RoHS Compliant — + Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
LEDs — Level Meters 


Fig. 2 — 2.8mm Round 


1:2: al aS ae Cathode 
2 Cathode anode 
Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 

Package Color PD VR IF 10 Ap Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig. Elements (Diffused) (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 
2 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P517-ND 66 60 52 LNO2302P 
3 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P520-ND 98 90 AT LNO3302P 
1 3 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P521-ND 98 90 JT LNO3402P 
6 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P530-ND 1.95 1.78 1.53 LNO6402P 
ve Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P533-ND 2.45 2.23 1.92 LNO7402P 
2 = Green 90 4 30 1.0 565 92.0 25 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 LN10304P 


High Brightness LEDs 


Fig. 1 
1: anode 1: anode 
2: cathode 2: cathode 
L Anode 
————— ee 
ae == a4 [eee 9g 
54 TE 
1 Pale ake 65 = 
10 (med Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5mA) PD VR IF 10 dp Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. i 10 200 Part No. 
1 TA Redt 5.6 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P604-ND® 38 35 31 LN28CALXU 
TA Red 3.8 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P605-ND® 38 35 31 LN28RALXU 
2 T-13/4 Redt 470 70 3 30 2000 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND 96 88 76 LN261CALUR 
3 T-13/4 Greent = 90 4 30 120 565 95.0 75 26, 27.5 P461-ND® 30 .28 24 LNG3OSCFT 
4 T-13/4 Redt 160 120 3 50 630 660 95.0 8.25 22.9, 24.4 P597-ND@ 69 63 54 LN289CUQ 
@ RoHS Compliant — + Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


at 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ PD IF VR 10 dp Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (V) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 | PartNo. 
1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 93.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LNOS6WP38 
*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 5.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND 59 5.40 92.88 240.84 | LN11WP23 
*1. Green/3. Red/Clear 70 25) 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 | LN11CP23 
2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN11WP24 
*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN11WP34 
*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 01.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 | LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 02.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN142WP38 
* Common Cathode 
Wide Angle LEDs E Viewing 
-_ “a IR Angle 
= S55 med | med | (mA) VF (Vv) Ap Ay. | (mA) }(HA)) (V) (deg) IFDC | IFP+ Digi-Key Pricing Panasonic 
4.51,5 Ge 22 Color | Typ | Min IF Max | Typ | Typ | Typ| Ip |Max| VR | x y Max | Max Part No. if 10 200 Part No. 
2-0.6 2-0.8| “R22 
6 st Anode ii i vi A Red | 300 | 120 20 26 | 1.8 | 660 | 20 | 20 |}100} 3 15 35 30 | 150 P462-ND 59 5.40 92.88 | LNG295LFCP2U 
‘ a Direction 
Hea athode 26 i756 x Green | 120 | 75 20 28 | 22 | 565 | 30 | 20 | 10 4 17 (35 30 | 150 P463-ND .30 2.75 47.30 | LNG395MFTP5U 


dered Direction Y + The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 
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